GRAINGER. 


FOR THE ONES WHO GET IT DONE 


Supplies & Solutions for Every Industry? 


ACCESS TO EXPERTS WITH ANSWERS 24/7 CUSTOMER SERVICE FAST DELIVERY 


A GUIDE FOR THE ONES 
WHO GET IT DONE 


EVERYTHING YOU 
NEED FROM A SINGLE, 
RELIABLE SOURCE 


Finding the right product requires 
the right information at your fingertips. 
Inside you'll find product specs, 
selection guides and indexes so 

you can feel confident you have 
what you need to get the job 

done right. 


Your solutions don't end with this 
catalog. Grainger.com? has over 
1.5 million products in more 
than 30 categories, plus tools 
and resources to support you 
every step of the way. 


YOUR 
ONLINE 
at Grainger.com? ч 
and view your pricing 
ON THE GO 
with the Grainger app 


or mobile site 


ON THE PHONE 
at 1-800-GRAINGER f 


IN A BRANCH 
when you want to stop by 


ACCESS TO EXPERTS WITH ANSWERS 


Rely on our team of industry professionals for everything from safety and 
inventory management solutions to answers to tough product questions. 


24/7 SUPPORT 
Count on us day or night with round-the-clock customer service and 
after-hours branch service options. 


NEXT-DAY DELIVERY ON MOST ORDERS 


Get the products you need, when you need them. Most in-stock orders 
received by 5 p.m. (local time of the shipping facility) are delivered to the 
contiguous U.S. the next business day. 


REAL-TIME AVAILABILITY & 
ORDER TRACKING 


Head to Grainger.com? for access to shipping info and local branch 
product availability. 


CURBSIDE & IN-STORE PICKUP 


Stop by one of over 250 branches nationwide where our experienced staff 
is ready to help get you those last-minute in-stock items the same day. 


Wherever work takes you, we're right there with features like: 

* | ocation-based lists to organize products by physical proximity 
to where they are used or shipped 

* Check in for curbside pickup at a Grainger branch 

* Push notifications to easily track your entire order 

° to help find products quickly 


SNAP PICTURE. ANALYZE PRODUCT. SHOW MATCHES. 


Download it 


4, Download on (һе GETITON Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc. App Store is 
@ App Store Ж” Google Play a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc. 


Get all the benefits of our print catalogs combined 
with the searchable convenience of the web! 


grainger.com/catalogonline 


GRAINGER. KnowHow 


grainger.com/know-how 


Simply scan the item number of the product you need from 
this catalog, add it to your cart and quickly check out. 


Stay in the know with our collection of workplace news and 
information. Check out this mobile-friendly and searchable online 
source for useful insights, videos and interactive content. 


POWER TRANSMISSION ............... 67 
ELECTRICAL... 153 
LIGHTING .. 422 
TEST INSTRUMENTS .................. 536 
LAB EQUIPMENT & SUPPLIES ... 626 
POWER TOOLS ....................... 664 
HAND TOOLS .......................... 741 
FLEET/VEHICLE 

MAINTENANCE ........ лəм 892 
OUTDOOR EQUIPMENT & 
GENERATORS 


FOOD SERVICE & 
HOSPITALITY ....... erase 1435 


ONLINE PURCHASING 


SOLUTIONS 


Check real-time product availability and the status of your current 
orders. You can also access order history and lists, set up auto-reorder 

| and view your account pricing with just a click of a button. Our 
improved search tools and express checkout help you complete your 
orders in no time. 


PRODUCTS ORDERING CHECKOUT 


Set controls on how much your employees can spend on orders, 
establish spending limits for specific time periods and set up an 
approval process tailored to your needs. It's easy and customizable. 


USAGE 


THE APPROVAL 
YOUR SPEND PROCESS REPORTS 


This solution is a fully integrated connection between your company's 
preferred purchasing platform and Grainger. An eProcurement 
connection is set up to help you find products, place orders and 
make payments easily and efficiently. Grainger can connect with 
over 150 eProcurement platforms including SAP Ariba, Coupa, 
Jaggaer, Oracle and Workday. 


PROCUREMENT 
YOUR SPEND COMPLIANCE PROCESSES 


Use your smartphone or iPad? to place orders when you're on the go. 
Get pricing and availability by simply logging in and scanning the item 
number of the product you need, adding it to your cart and quickly 
checking out. Looking for a Grainger branch? No problem. You can 
locate the nearest branch right from the mobile app. 


ORDERS 
REAL-TIME THE NEAREST 
ON THE GO AVAILABILITY BRANCH 


SIMPLIFY YOUR ONLINE PURCHASING TODAY! 
VISIT 


2 Download on the СЕРІНІ Apple, the Apple logo апа iPhone are trademarks of Apple Inc. App Store is a service 
Ф App Store  Р? Google Play Mein of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. 


FOR THE ONES WHO 
GET IT DONE SAFELY 


AVOID INCIDENTS | MAINTAIN COMPLIANCE | MANAGE RISK | INCREASE PRODUCTIVITY 


The right way is the safe way. To help 
protect your crew, you want a safety 
partner who shares your commitment 

to seeing everyone return home safe 

at the end of the day. Count on Grainger 
to help build your safety culture. We offer: “ 

* Board Certified Safety Professionals Ж 
e Access to safety assessments and training" 

* Free safety product technical support 

* Experienced branch staff when you stop by 


* Real-time product availability and fast delivery 


LEARN MORE AT 


*Services provided by a third party may be subject to a fee and agreement. АЗ 


GRAINGER. KeepStock 


ПИЕ Inventory Management 


What if there were an easier way 
to help ensure you have the right parts, 
tools and supplies in the right place right 
when you need them? Put Grainger's 
expertise to work for you. It's almost 

like managing your stuff —those critical 
inventory items that help keep your 
operations running — on autopilot. 


Tools for improved visibility and 
management of Grainger materials 


Scheduled visits help ensure 
the right Grainger materials are kept on hand 


Vending helps control consumption 
of Grainger materials near their point of use 


Dedicated resource manages all 
Grainger materials 


Specialist provides MRO supply 
chain expertise and multi-supplier support 


Contact your Grainger rep or visit 

to learn 
more about these and other 
inventory solutions. 


ons are subject to customer eligibility and agree. 


BRANCH DIRECTORY | ALABAMA TO INDIANA 


RIGHT WHERE YOU NEED US 


The experienced staff at your local Grainger branch is standing by with 
answers to your product questions and to help with returns, invoicing and 
Service needs. Will-call ordering options can have in-stock items ready for 
pick up the same day at the branch —free of charge. 


ALABAMA 

Birmingham .......... 3735 First Ave. N., 35222 
Huntsville ......... 1912 Jordan Lane NW, 35816 
Mobile .............. 1241 Montlimar Dr., 36609 
Montgomery ........ 541 George Todd Dr., 36117 


Anchorage ................. 6240 B St., 99518 


ARIZONA 


Tucson............. 3415 S. Dodge Blvd., 85713 
PHOENIX AREA 

Gilbert .............. 775 E. Baseline Rd., 85233 
Phoenix ................ 960 N. 51st Ave., 85043 
Phoenix ....... 2002 W. Rose Garden Lane, 85027 
Phoenix ........... 4465 E. Broadway Rd., 85040 
Ft. Smith ............. 3807 Planters Rd., 72908 
Little Rock.............. 6100 Murray St., 72209 
Springdale ...... 1205 S. Old Missouri Rd., 72764 
Bakersfield ............. 3900 Easton Dr., 93309 
Fresno ............... 1335 Tuolumne St., 93706 
Salinas ................ 1334 Dayton St., 93901 
Stockton .......... 2501 Stagecoach Rd., 95215 
BAY AREA 

Burlingame ............ 1360 Rollins Rd., 94010 
Concord ................. 2288 Pike Ct., 94520 
Rohnert Park....... 5760 Commerce Blvd., 94928 
бап Jose ........... 2261 Ringwood Ave., 95131 
San Leandro ............ 444 Doolittle Dr., 94577 
INLAND EMPIRE AREA 

Rancho Cucamonga ...... 9220 Hyssop Dr., 91730 
Riverside .......... 1151 E. Columbia Ave., 92507 
LOS ANGELES AREA 

Compton ............. 1050 W. Walnut St., 90220 
Inglewood ...... 10804 S. La Cienega Blvd., 90304 
Los Angeles ......... 570 S. Alameda St., 90013 
Northridge ........... 8930 Winnetka Ave., 91324 
Oxnard ................ 101 S. Rice Ave., 93030 
Santa Fe Springs ..10137 S. Norwalk Blvd., 90670 
ORANGE COUNTY AREA 

Anaheim ................ 310 E. Ball Rd., 92805 
Garden Grove* 12871 Western Ave., Suite A, 92841 
Santa Ana ............. 2401 Pullman St., 92705 


*Will-Call Express Branch—order pick up only. 
See Grainger.com® or the Grainger mobile app for additional branch information. 


CALIFORNIA cont. 

SACRAMENTO AREA 

Citrus Heights ......... 6412 Tupelo Dr. #G, 95621 
West Sacramento . . . . 3691 Industrial Blvd., 95691 
SAN DIEGO AREA 

Chula Vista .............. 1150 Bay Blvd., 91911 
SanDiego .... .... 8001 Raytheon Rd., 92111 
San Marcos .......... 1321 Linda Vista Dr., 92078 


COLORADO 


Colorado Springs .... 610 Popes Bluff Trail, 80907 


Denver 95 S. Tejon St., 80223 
Denver 4885 Paris St., 80239 
Dernvei* 2 c2 cases 6935 Broadway, 80221 
Fort Collins .......... 4531 Innovation Dr., 80525 
Hartford 2а 75 Maxim Rd., 06114 
North Haven ........... 124 Universal Dr., 06473 
New Castle ............ 117 Quigley Blvd., 19720 
DC AREA 

Dulles ............. 101 International Dr., 20166 
Falls Church ........... 2947 Gallows Rd., 22042 
Lanham.............. 4748 Forbes Blvd., 20706 
Rockville ............... 701 Dover Road, 20850 
Clearwater ............ 12579 49th St. N., 33762 
Ft. Myers ............ 12431 Metro Pkwy., 33966 
Jacksonville .......... 8450 Phillips Hwy., 32256 
Jacksonville* .......... 8001 Forshee Dr., 32219 
Ocala ........ 2620 SW 17th Rd., Suite 300, 34471 
Orlando ............ 4180 L B McLeod Rd., 32811 
Orlando... oss 902 Lee Rd., 32810 


Pompano Beach . .2131 SW 2nd St., Bldg. 8, 33069 
.. 6685 Whitfield Industrial Ave., 34243 
3924 W. Pensacola St., 32304 
1820 Tampa East Blvd., 33619 
Tampa ......... 4505 W. Hillsborough Ave., 33614 
West Melbourne ...... 101 S. Wickham Rd., 32904 


Sarasota .. 


FLORIDA c 


MIAMI AREA 
Doral .............. 2255 NW 891һ Place, 33172 
|| MT 7200 NW 37th Ave., 33147 
[GEORGIA 2 | 
Athens ............. 1205 Commerce Rd., 30607 
Augusta .............. 1516 Gordon Hwy., 30906 
Garden City ..... 1324 US Highway 80 West, 31408 
Macon .............. 2048 Paul Walsh Dr., 31206 
ATLANTA AREA 
Atlanta .1721 Marietta Blvd. NW, 30318 
Forest Park ........... 5300 Frontage Rd., 30297 
Marietta ........ 631 S. Marietta Pkwy. SE, 30060 
Norcross ............. 6655 Crescent Dr., 30071 
[HAWAI 
Honolulu ................. 2833 Paa St., 96819 
[IDAHO ЩЩ 
Boise ................... 5576 Irving St., 83706 


Alsip 6001 W. 115th St., 60803 
Arlington Heights ....475 E. Algonquin Rd., 60005 
Downers Grove ......... 2701 Ogden Ave., 60515 
Міпоока“.............. 701 Grainger Way, 60447 
Peoria ........... 1017 SW Jefferson Ave., 61605 
Rockford ............ 5862 Harrison Ave., 61108 
Waukegan 3585 Sunset Ave., 60087 
CHICAGO AREA 
Chicago ............. 6450 S. Austin Ave., 60638 
Chicago ............ 2356 S. Ashland Ave., 60608 
Chicago ............. 2221 N. Elston Ave., 60614 
Franklin Park ....... 3240 Mannheim Rd., 60131 
Morton Grove ............ 8045 River Dr., 60053 
[INDIANA a 
Evansville .......... 837 N. Congress Ave., 47715 
GARY EE 1701 Cline Ave., 46406 
Indianapolis ........... 1819 W. 16th St., 46202 
Indianapolis ........9210 Corporation Dr., 46256 
South Bend .......... 1750 Commerce Dr., 46628 


1-800-GRAINGER (472-4643) - Available 24/7 
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BRANCH DIRECTORY | IOWA TO NEW MEXICO 


MARYLAND cont. 


Cedar Rapids .......... 715 33rd Ave. SW, 52404 DC AREA 
Davenport ............... 961 E. 53rd St., 52807 Dulles ............. 101 International Dr., 20166 
Des Moines ........ 1811 E. Sheridan Ave., 50316 Falls Church ........... 2947 Gallows Rd., 22042 
KANAMS MIL BEES 4748 Forbes Blvd., 20706 
ШОЛЛАР 7 .!........ 1920 S. West St., 67213 Rockville ............... 701 Dover Road, 20850 
KANSAS CITY AREA 
Kansas Сйу............. 2300 E. 18th St., 64127 Springfield ............. 790 Cottage St., 01104 
Гепеха e m. /......... 14790 W. 99th St., 66215 BOSTON AREA 
Емегейй.................. 160 Broadway, 02149 
Lexington ......... 1351 Georgetown Rd., 40511 Norwood ............ 428 University Ave., 02062 
Louisville............. 1901 Plantside Dr., 40299 Watertown ............. 400 Arsenal St., 02472 
Louisville** ............. 8701 Minor Ln., 40219 Woburn .................. 31 Cabot Rd., 01801 
| LOUISIANA мснсн нж 
Lafayette ......... 1508 Eraste Landry Rd., 70506 Ann Arbor ........... 2915 Boardwalk St., 48104 
New Orleans ........... 601 S. Galvez St., 70119 Flint. iier 2711 Lapeer Rd., 48503 
New Orleans ........ 825 Distributors Row, 70123 Grand Rapids ... 3803 Roger B Chaffee SE, 49548 
Shreveport ......... 5126 Hollywood Ave., 71109 Kalamazoo ................ 2476 Azo Dr., 49048 
Sulphur ....... 2502 S. Cities Service Hwy., 70663 Lansing ............. 5617 Enterprise Dr., 48911 
West Monroe ............ 500 Thomas Rd., 71292 Saginaw .............. 220 W. Morley Dr., 48601 
BATON ROUGE AREA DETROIT AREA 
Baton Rouge ....... 12455 Airline Highway, 70817 Detrüit эз.» 2: 1201 W. Lafayette Blvd., 48226 
Gonzales .............. 9506 Ashland Rd., 70737 Farmington Hills ...... 23800 Haggerty Rd., 48335 
(MAINE . | | Madison Heights . . . 1587 E. Whitcomb Ave., 48071 
Portland ............... 425 Warren Ave.,04103 Romulus ........... 6874 Middlebelt Rd., 48174 
Warren .......... 25940 Groesbeck Hwy., 48089 
BALTIMORE AREA 
Annapolis Junction ....10981 Guilford Rd., 20701. MINNEAPOLIS/ST. PAUL AREA 
Baltimore .............. 2100 Haines St., 21230  Plymouth......... 2450 Annapolis Lane N., 55441 
Baltimore ............. 8820 Citation Rd., 21221 Bloomington ............. 201 E. 78th St., 55420 


St. Paul ....345 Plato Blvd. East, Suite 120, 55107 


Jackson 3:55 ыы: 3551 І-55 5., 39212 
| MISSOURI 2 
Springfield ....... 808 N. Cedarbrook Ave., 65802 

KANSAS CITY AREA 
Kansas Сйу............. 2300 E. 18th St., 64127 
LONOKE) ИКТАТ 14790 W. 99th St., 66215 
ST. LOUIS AREA 
Maryland Heights ....... 2535 Metro Blvd., 63043 
St. Louis ............... 2221 Clark Ave., 63103 
Billings Ives 221 Moore Lane, 59101 
OMAR s. арны rr 9345 J St., 68127 
[NEVADA | 
Las Vegas ............ 2401 Western Ave., 89102 
Sparks... НЕМ ГТ 900 Packer Way, 89431 


Manchester .......... 370 E. Industrial Dr., 03109 


NEW JERSEY 


Bordentown* . . 400 Boredentown Hedding Rd., 08505 


CHOW «oss coo 308 Allwood Rd., 07012 
Eatontown......... 212 Industrial Way W., 07724 
Elizabeth ...... 560-596 Bercik St., Suite 1, 07201 
Mt.Laurel ............... 819 E. Gate Dr., 08054 
South Plainfield ........ 1001 Hadley Rd., 07080 
| NEW МЕХІСО | 
Albuquerque ......... 3901 Osuna Rd. NE, 87109 
Farmington ......... 1201 San Juan Blvd., 87401 


AFTER-HOURS 
SUPPORT 


When you need products in a pinch, call 
our after-hours service. Most of our 
Grainger branch locations are able to open 
anytime — even nights and weekends — 
to help you get what you need.* 


For access, call 1-800-CALL-WWG 


*$50 fee may apply, see SETS of Sale for details. Grainger account required. We can establish a new account for business customers at the time of the call. 
“After-hours service may not be available in some locations. 


1-800-GRAINGER (472-4643) - Available 24/7 
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BRANCH DIRECTORY | NEW YORK TO WYOMING 


NEW YORK 
Albany .............. 35 Corporate Circle, 12203 
Buffalo ............. 50 McKesson Pkwy., 14225 
East Syracuse ......... 6285 E. Molloy Rd., 13057 
Elmsford ......... 505 Saw Mill River Rd., 10523 
Rochester ............ 430 W. Metro Park, 14623 
Rochester .......... 1999 Mt. Read Blvd., 14615 
LONG ISLAND AREA 
Bohemia ................ 199 Orville Dr., 11716 
Melville ..................... 1 Park Dr., 11747 
NEW YORK CITY AREA 
Brooklyn .................. 815 3rd Ave., 11232 
Maspeth (Queens) ...... 58-45 Grand Ave., 11378 
Asheville .............. 834 Riverside Dr., 28804 
Charlotte ............... 1401 S. Mint St., 28203 
Charlotte .. 1440 Westinghouse Blvd., Suite L, 28273 
Greensboro .......... 2506 Greengate Dr., 27406 
Raleigh ................ 4820 Signett Dr., 27616 
Wilmington .............. 505 Covil Ave., 28403 
Fargo... ses 3825 12th Ave. N., 58102 
[OHIO | 
АШ ааа 420 Kennedy Rd., 44305 
Brooklyn Heights ..... 1035 Valley Belt Rd., 44131 
Сапїоп................. 1721 6th St. SW, 44706 
Columbus ......... 3640 Interchange Rd., 43204 
Dayton .............. 2321 Needmore Rd., 45414 
Perrysburg .............. 1300 Third St., 43551 
Worthington .... 6999 Huntley Rd., Suite A, 43229 
Youngstown ............ 360 Victoria Rd., 44515 
CINCINNATI AREA 
Cincinnati ............... 939 W. 8th St., 45203 
Cincinnati ...... 4420 Glendale Milford Rd., 45242 
Fairfield............... 8700 LeSaint Dr., 45014 


OKLAHOMA 


Oklahoma City ....4314 Will Rogers Pkwy., 73108 


ПЕ ЖОЛОК Т 10707 E. Pine St., 74116 
ЕСІН d 
Portland! 320242020000 6335 N. Basin Ave., 97217 
Bethlehem............... 2011 Avenue C, 18017 
ENE. t 415 W. 12th St., 16501 
Harrisburg.............. 4320 Lewis Rd., 17111 

PHILADELPHIA AREA 

[гк а 1530 Delmar Dr., 19032 
Mt. Laurel ............... 819 E. Gate Dr., 08054 
New Castle ............ 117 Quigley Blvd., 19720 
Philadelphia .............. 401 N. 8th St., 19123 
Philadelphia ....... 10401 Drummond Rd., 19154 
Pittsburgh ........ 201 RIDC Park West Dr., 15275 
Pittsburgh ............. 3150 Liberty Ave., 15201 


RHODE ISLAND 


Warwick ............. 78 Jefferson Blvd., 02888 
Greenville ............ 730 Congaree Rd., 29607 
North Charleston ... 7401 Pepperdam Ave., 29418 
West Columbia ............ 550 Chris Dr., 29169 
Sioux Falls ............ 500 E. 50th St. N., 57104 
Chattanooga .......... 902 Creekside Rd., 37406 
Knoxville ................ 6500 Baum Dr., 37919 
Memphis ......... 1901 Nonconnah Blvd., 38132 
Nashville ............ 1021 Charlotte Ave., 37203 
Nashville .............. 1938 Elm Tree Dr., 37210 
Amarillo .............. 5807 Canyon Dr., 79110 
Austin . . 6006 E. Ben White Blvd., Suite 500, 78741 


Austin ..... 7950 Research Blvd., Suite 101, 78758 


Beaumont .............. 125 Sawyer St., 77702 
Вгуап............ 1408 W. Villa Maria Rd., 77801 
Corpus Christi........... 430 Sun Belt Dr., 78408 
EL PASO, 0a nee 1400 Lomaland Dr., 79935 
Kenedy .. 322 West Main, Suites 120 & 140, 78119 
Latedü: doen eeu 610 Gale St., 78041 
Longview ............ 1507 W. Cotton St., 75604 
Lubbock ................ 502 E. 40th St., 79404 
McAllen .............. 921 E. Pecan Blvd., 78501 
Midland ......... 4110 S. County Rd. 1276, 79706 
San Antonio ......... 4924 NW Loop 410, 78229 
San Antonio .......... 5011 Rittiman Rd., 78218 
Waco. ceci ees d nes 6901 Imperial Dr., 76712 
DFW AREA 

Arlington ..... 2251 E. Division St., Suite A, 76011 
Carrollton ......... 1305 N. Interstate 35E, 75006 
Dallas .............. 4242 Platinum Way, 75237 
Dallas ... 8321 John W. Carpenter Freeway, 75247 
Ft. Worth ........... 300 W. Vickery Blvd., 76104 
Ft. Worth .......... 5000 Northeast Pkwy., 76106 
Garland ............ 2701 W. Kingsley Rd., 75041 
PIANO! eor ne 2601 E. Plano Pkwy., 75074 
Roanoke**............. 201 Freedom Dr., 76262 


TEXAS cont. 
HOUSTON AREA 
Conroe............... 2323 N. Frazier St., 77303 
Deer Park. 1252522 ses 1251 Hall Court, 77536 
Houston ........... 1222 South Loop West, 77054 
Houston. iios noix 4545 Darien St., 77028 
Houston ........ 6050 Southwest Freeway, 77057 
Houston... 9 8200 Pinemont Dr., 77040 
Houston ........... 16741 North Freeway, 77090 
Houston............... 17010 Katy Fwy., 77094 
Stafford ............. 3900 Greenbriar Dr., 77477 
Ogden .............. 2958 South 1900 W., 84401 
Salt Lake City ............ 2775 S. 900 W., 84119 
VIRGINA | 
Dulles ............. 101 International Dr., 20166 
Falls Church ........... 2947 Gallows Rd., 22042 
Norfolk .......... 1401 Sewells Point Rd., 23502 
Егегей................. 3013 Walnut St., 98201 
|; | rr E 2802 Pacific Hwy. E., 98424 
Pasco ............... 3306 W. Marie St., 99301 
Spokane Valley .... 5706 E. Broadway Ave., 99212 
SEATTLE AREA 
Seattle эсиз or 4930 3rd Ave. S., 98134 
Tukwila .............. 6725 S. Todd Blvd., 98188 
Charleston ............ 3000 7th Ave. W., 25387 
Huntington ................ 440 3rd Ave., 25701 
[WISCONSIN нж 
Appleton ............ 600 N. Lynndale Dr., 54914 
Green Bay .............. 751 Morris Ave., 54304 
Madison 22-222 Т... 501 Atlas Ауе., 53714 
Milwaukee ........... 202 N. Jackson St., 53202 
Milwaukee ............ 5819 N. 117th St., 53225 


Waukesha .... N21W23020 Watertown Rd., 53188 


Саѕрег............... 1110 Wilkins Circle,82601 


Grainger.com* 


1-800-GRAINGER (472-4643) - Available 24/7 


*Will-Call Express Branch—order pick up only. **Will-Call Express Branch—order pick up and showroom. 
See Grainger.com® or the Grainger mobile app for additional branch information. 


AT 


GRAINGER INTERNATIONAL 


ABOUT GRAINGER'S INTERNATIONAL PRESENCE 


International operations are complex. When it comes to getting the maintenance, repair and operating (MRO) products 
and services you need, your business demands an easy, reliable and consistent experience. Whether you manage a large 
manufacturing plant that produces products for millions of people or a small local business that residents rely on, Grainger 
makes doing business across borders easier with international solutions, managed locally, that help alleviate challenges 
associated with MRO. 


WHY INTERNATIONAL OPERATIONS CHOOSE GRAINGER 

Grainger offers MRO products, services and solutions that are globally served with a local experience to help you with the 
pressures associated with keeping your operations running and people safe. Grainger carries 250K-1.5M products* across 
28-35 categories within the US, Canada, Mexico and UK, and serves businesses through Global Export across 120-- 
countries including Latin America, the Middle East and Asia Pacific with our dedicated export team that's ready to take 
care of your export needs. 


GRAINGER IS READY TO HELP 
Contact your Grainger Representative, email export@grainger.com or call -- 1-847-588-5000 today! 


КАНА ЧИНИ EUROPE, MIDDLE EAST SOUTHEAST ASIA PACIFIC 
Suite 700 & AFRICA SALES OFFICE & OCEANIA 
Thornhill, Ontario, Canada L3T 7W8 Office 1067, Building 7WB, DAFZA EightyEight at Kasablanka Office Tower 
Phone: +1-888-602-0000 Dubai, United Arab Emirates Floor 18, Unit A-H 
Website: grainger.ca Phone: +971-4-207-2904 JI. Casablanca Raya Kav 88 

Email: gccsales@grainger.com Jakarta 12870, Indonesia 


Phone: +6221-29607523 
Email: globalexport_apac@grainger.com 


MEXICO 

Avenida. Desarrollo #500 

Colonia Finsa. Guadalupe, 

N.L CP. 67132. México 

Phone: +52-818-1569800/9900 
Email: servicio_clientes@grainger.com 
Website: grainger.mx 


UNITED KINGDOM 
LATIN AMERICA & CARIBBEAN (CROMWELL) 
REGIONAL SALES OFFICE 65 ШЕ 
2255 Northwest 89th Place, Wigston, Leicester, LE18 2FS INDIA, NORTH CENTRAL ASIA 
Miami, Florida 33172-2428 Phone: +44 (0)116 288 8000 SALES OFFICE 
Phone: +1-305-591-2512 Email: international@cromwell.co.uk. “= 
Бела ста : Website: cromwell.co.uk 9th Floor El Tara Building, 
Email: latin.america@grainger.com PUERTO RICO Off Orchard Avenue 

я " Hi dani Gardens, Powai 
105 Ave Conquistadores Cataño, М. 400076, India ома 


Puerto Rico 00962 
Phone: 4-787-275-3500 
Email: puerto.rico@grainger.com 


Phone: +91-22-42872800 
Email: indiacustomersupport@grainger.com 


For more information, visit grainger.com/worldwide for Grainger Global Export 
or grainger.com/internationalsolutions for Grainger International Solutions. 


A8 "All products may not be available within the US, UK, Mexico and Canada or otherwise available for export depending on the country. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MOTORS 
MotorMatch® Selection Guide 


designed to help you choose the correct motor for your application. 


STEP 1: GATHER MOTOR INFORMATION 

You will need the following information to properly select a motor. If you are 
replacing a motor, much of the information can be found on the existing motor 
nameplate. See the sample nameplate on this page: 


1-Phase (PH): Either single (1) or three (3). Match exactly. 

2-Voltage (Volts): Match exactly. 

3-Horsepower (HP): Very small motors are often rated in watts. Choose an 
equal or next higher HP. 

4-Frame: Match exactly. 

5-RPM: Match within 5%. 

6-Frequency (Hz): Match exactly. 

7-Service Factor (SF): Choose a motor of equal or greater number. 
8-Design: See table on this page. 

9-Enclosure (Encl.): See table on this page. 


11-Bearing Type: Sleeve or Ball. 
12-Thermal Protection: See Thermal Protection Information on this page. 


AC MOTOR TYPES 
Starting Torque 
as Percent of 


Typical Comparative 


Phase — Design REM Full-Load Torque — Efficiency Typical Uses 
5 с ч 
4 Very Low Small direct-drive 
Weeb ӘР Ee Lens fans & blowers 
Permanent 825 
Low 75-150% Moderate Direct-drive fans & blowers 


1 Split Capacitor 1 075, 
(PSC) 1625 


40, Belt-drive & direct-drive fans & 
1 Split-Phase 1725, OW to Мое Moderate blowers, small tools, centrifugal 
A s p pumps, & appliances | 
mE р 1 umps, compressors, tools, 
1 capacitor 1725, Moderata to righ Moderate conveyors, farm equipment, 
3450 à 9 & industrial ventilators 
ы ' Moderate to High А Applications where 3-Phase 
3 S-phase Wes, 200-300% High power is available 
3450 
ENCLOSURE TYPES 


i Beymer Pio ; in Can DIE Where Do ! Use This Enclosure? 
pen Dripproo pen/ Ventilation holes in n 
Open Air-Over (OPAO) shell and/or endshield Clean, dry, nonhazardous environments 
Totally Enclosed Fan-Cooled 
(TEFC)/Totally Enclosed 
Nonventilated (TENV) 


No ventilation holes | А А 
in shell or endshield Dirty, moist, nonhazardous environments 


Designed for use in hazardous 
environments as defined by National 
Electrical Code (NEC) classifications. NEC 
Class and Group are designated on UL 
Hazardous Location nameplate mounted 
on motor. See page 6 for more details. 


Enclosed. Must have 
a UL Hazardous 
Location nameplate 
on motor 


= 


Hazardous Location 


10-Duty: If current motor is intermittent duty, you may upgrade to continuous. 


MotorMatch® Selection Guide 


Motors are used in a wide variety of applications. In some applications more than one motor design would work; in others, if an exact replacement cannot 
be found, a similar motor with slight differences in mechanical and electrical characteristics will provide reliable operation. The following selection guide is 


STEP 2: DETERMINE THE RIGHT CATALOG SECTION 

By your category: Many motors are listed by category. You will find these 
categories under "Motors" in the Product Index in the catalog. Turn to the 
specific page or section to find your motor. If your category is not listed in the 
index, choose your motor by its characteristics. 

By the characteristics: Motor design, horsepower, RPM, frame, voltage, 
and enclosure. Grainger carries General Purpose motors designed for reliable 
use in a wide variety of applications, Definite Purpose motors for specific 
applications, HVAC motors for various air moving applications, and Pump 
motors for applications moving water and gases. 

General Purpose Motors are designed for mechanical loads (also effective 
for air moving), and for hard-to-start applications such as conveyors, belt- 
driven equipment, machine tools, and reciprocating pumps. These motors 
feature ball bearings to handle heavier radial and axial loads and heavier 
construction for industrial applications. 

Definite Purpose Motors are designed for specific applications such as 
washdown, hazardous location, farm-duty, etc. Motor features are driven by 
the specific application's environment. 

HVAC Motors are designed mostly for air moving and other light- to 
medium-duty applications, such as fans and centrifugal pumps, small tools, 
and office equipment. 

Pump Motors are used for pump applications like pool pumps, carbonator 
pumps, and close-couple pumps. Motor features are driven by the application 
and move water and gases. 


STEP 3: SELECT THE SPECIFIC MOTOR 
Match the information gathered in Step 1. 


9% Capacitor Start Motor 
MoD а) VOLTS 


AMPS 


аа E47479 @- 1822132 
(2) 


SFA 


THERMALLY 
PROTECTED 


B 


LR KVA 
CODE 


Manufactured for Dayton Electric Mfg. Co., Niles, ІІ 60714 U.S.A. 


Thermal Protection 


Information 
Motors that start automatically (e.g. ther- 
mostat controlled) after tripping and that 
are located out of operator sight must be 


UL 507 Standard 


Any motor used in a fan product, such as 
bathroom exhaust fans, wall-insert fans, 
ceiling-insert fans, attic-exhaust fans, 
whole-house fans, and duct fans, etc., 


Premium Efficiency vs. 
Standard Efficiency 
If you operate a 25 HP premium efficiency motor at full load 


for 24 hr. a day (8760 hr. per yr.) and your cost per kilowatt 
hr. is 9 cents, you can save $532.00 annually. 


protected against dangerous overheating due 


to failure-to-start or overloading. 


This protection may be a separate overcurrent 


device (e.g. motor starter) complying with 
Article 430 of the National Electrical Code 


(NEC), a thermally protected motor (internal 
motor protection), or an impedance-protected 


motor. 


Motors with automatic reset thermal protec- 
tion MUST NOT be used where automatic or 
otherwise unexpected starting of the motor 


could be hazardous. Applications where 
automatic restarting could be hazardous 


include compressors, conveyors, power tools, 


which are built into or within the building 
structure and which are likely to operate 
unattended or in situations in which the 
operator may not detect a locked rotor 
(stalled motor) condition, must have 
either a manual reset thermal protector 
or a thermal cutoff (1-shot) device. 
Range hoods, circulating fans, pedestal 
fans, and ceiling-suspended fans are not 
included. Agricultural fans are included if 
they are built into the building structure 
and are likely to operate unattended or 
in situations in which the person operat- 
ing the fan may not detect a locked rotor 
(stalled motor) condition; they must have 


This comparison is based on a premium efficiency motor 
with a 94.1% efficiency rating vs. a high efficiency motor 
with a 91.0% efficiency rating. 

Increased efficiency leads to lower operating temp., result- 
ing in longer life. 

Cool Operation: The life of an insulation system doubles for 
each 10°C reduction in operating temp. 


Longer Bearing Life: The lower the temp., the longer the 
bearing grease will last. 
Annual Savings = 0.746 x HP x L x C x N (10% - 109£5) 
HP = Motor Horsepower 
L = Percent Load Divided by 100 
C = Energy Cost, Dollars per kW Hr. 


farm equipment, and some fans and blowers. г N = Running Time, Hr. per Yr. 
Я either a manual reset thermal protector ; 
Where such a hazard exists, always use a or a thermal cutoff (1-shot) device. ЕТ = Efficiency (%) of Standard Efficiency Motor 
manual reset, thermally protected motor. E2 = Efficiency (96) of Premium Efficiency Motor 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 3 


INFORMATION 


UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS 
NEMA Guidelines 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. E 


Motor Dimensional Chart 


Standardized motor dimensions—established by the National Electrical 
Manufacturers Association (NEMA)—are tabulated below and apply to all 
base-mounted motors listed herein that carry a NEMA frame designation. 


REAR END |FRONT END 


NEMA C- AND J-FACE MOUNTING DIMENSIONS 


Mounting dimensions of the 56J-Face are exactly the same as the NEMA 56C. 


56J-Face has a threaded shaft of stainless steel while all others have a keyed 
steel shaft. See illustrations and table below for specifics. 


i 7% 
>| 111/16 45° 3/8 - 16 UNC-2B ТАР 
9/16 DEEP 
1 вза 4 HOLES 
| 1/32X 45° 4.5 DIA. 
^ CHAMFER RABBET 
t ERN 5.875 DIA. 
45/8 “16-20 BOLT CIRCLE 
ES UNF-2A 
THREAD 
111/8 56C, 56HC, 56J, 143TC AND 
145TC – FACE DIMENSIONS 
56J SHAFT 
45? 1/2-13 UNC-2B TAP 


All Dimensions in Inches MET Key 
Frame D* 2E 2F BA H км U Min. Wide Thick Long 
42 2% 30 11/6 2/6 Yeslot 1% % — flat — 


48 3 4% 29. 2% lest ih % = УПА = 
48H 3 44 44 92% sot 19 Y == flat == 
56 308 44 3 29 asot 1%[ % Yet Уе 1% 
56H 3% 4% 3&b5t 24 'Veslot 141 % Yet Vet 1% 
56HZ Ce се SE ЕЕ 24 % Ye 95 1% 
66 48 5% 5 304 190501 20 A Yi Ув 1% 


143T ЗӨ 50 4 2X а 27% 
145T 345 5% 5 24 008. 9, 7% Ye %6 1% 
14617 3% 50 5% 2% 24-00 Ye %6 1% 


А 
2 Ye Ve 1% 
2 
2 
oy, V Ша. —555— 7; : Yi 95 1% 
2 
2 
2% 


МАГ 2% 85 7 24 y h Vis — Vs — T3 
2 2 
A e Rd уу 21—06 жт 
БИШЕК! ЖЕ ЖЕ ЖЕ Т yon йл h 
ТТ — 415 7% 4# 2% "€ dia. —5% 1% mno n 1% 
LIACY 14 ЖЕ, ЖЕ! ЖЕ: | ОК О т. 
ГІ АТ 4%» — 7 4% 2% PHA MEC I 7 VA EA 
гт m == = mcm 
2 2 ‘4 ‘4 8 4 4 8 
І186АТ 497707777 2% О ы E VA шы. 
{89AT — 4 7% 10 2% PHA IE D и” lb 
8 ‘4 4 16 16 8 
213 Bh 8% 53% 31h 
215 WARME X. — 22 Th Ж n n ? 


жез 
ООЛО О Т regente mte = 
WE uA 0 8 356 E 34 ЕЕ. ИШЕ. ПИШЕ}! 
219AT 5A 8% ІНІ 3% 24 1% 2% He Jie 1% 


13 I 
4 2 D 4 8 2. 16 16 4 
210411 54 8% 124 3% Уз dia. -5y TA 24 % Ye 19 
2544 6A 10 8% 4% eda 3% 1% 3% и и 2% 
254U 64 10 8% 4% 394 1% 3% Ye Ye 2% 
256U 6X 10-10 4X wq, 3% 1% 3% Ye Ye 25 
254T 64 10 8% 4% |04 R 34 % h 2% 
256T 6 10 10 4% 4 1% 3A % 9% 2% 
2847 7 i 9% 44 “йа. 3% 1% 3% Y и 2% 
284U 7 d 9% 4% 4% 1% 4% 936 % 3% 
286U 7 d d 4% 44 1% 4% h % 3% 
284T 7 H 3945 44 wy, gig 24% 14 44 h h M 
286T 7 11 11 4% ‘°° “te 17 4X Y % 3% 
28415 7 if 9% 4% 3A^ 195^ 3^ A  % 105 
28615 7 ЇЇ d 44 3A^ 19^ 3^ h ë h 105 
3244 8 124 107 5йЙ da MA 1% 4% 3 h M 
3267 8 12% 12 5% 5 Th 4% h % 3% 
324U 8 12% 10% 5% 5h h 5% 0-0 4% 
326U 8 12% 12 5% 5” 1h 5% Y Y 4% 
324T 8 127 108 5 V. oy, di ой 25 5 v h 3% 
326T 8 12% 12 5% 5” 24 5 h 23% 
32415 8 12% 10% 5% 334^ 176^ 34% V BOK 
3261S 8 12% 12 5% 34^ 1^ 34% Y X 2^ 
3647 9 14 11й 5% 54 1% 5% % Y 4% 
6457 9 14 114 54 Madia 3% 1% 3 h % 1% 
365% 9 14 12% 5% by; 1h 5% 0-0 4% 
364U 9 14 ПИ 5% apga 6% 29 64 h h 5 
365U 9 14 12% 5% | 695 24 6% € € 5 
364T 9 14 110 5% 5h 2% 5% h ж 41 
365Т 9 14 00 h oy, gig DA 2% 54 h % M 
3641S 9 14 110 5% © BANIA 35^ OA 
36515 9 14 124 5% 3^ 1^ 3^ Y X 2^ 
404T 10 16 124 6% TW 24 1 A A 5% 
405Т 10 16 13% 6% TA % 1 A A 5% 
404TS — 10 16 124 6% iq. 407 25^ 4^ X R 29^ 
405TS 10 16 13% 6% 7904 dV ^ 2Y& 4^ к} ë h 2A 
404U 10 16 12% 6% 74 2% 6h hO % 5% 
4050 10 16 13% 6% TW 2% 6h h % 5% 
444T i| 18 14% 7% 8) 3% 8% й й 6% 
Mos 1 18 15% m% "ELEC 
^6 dla. 

sg 11 18 14% 7% д^ 296^ A % & 3^ 

um ні ЕЛЕШЕ: 
145175 — 11 18 16% 7% 49% 295^ ARK h Ro 37 
444U i11 18 14% 7% 8% 2й 8% % A 7 
4451) 11 18 15% 70 yq, 84 22 84 % % 7 
449Т ІІ. 18 25 70 79084 85 395 84 40-0 6% 


449Т5 11 ii ss 494^ 298^ 42% % Ж Не 


182TC THRU 256TC - 
RABBET FACE DIMENSIONS 
7.25 DIA. 
OLT CIRCLE 

Shaft Bolt 

NEMA Dia. Long Rabbet Circle 

Face (U) (N-W) Dia. Dia. 

426 % 1% E) 3% 
48C % 1% 3 3% 
56C % 176 4% 5% 
56HCt % 176 4% 5% 
56J % 276 4% 5% 
143TC & 145TC ИЛ AZ 4% 5% 
146ATC & 1412ATC 76 24 4% 576 
L182ACY & 186ACY 76 214 4% 576 
182TC & 184TC 1% 2% 8% TA 
186ATC & T89ATC 1й 24 8% TA 
213TC & 215TC 1% 3% 8% T 
219ATC & 2110ATC 1% 2% 8% T 
254TC & 256TC 196 4 8% ГАЛ 

284TC & 286TC 1% 4% 10% 9 


Dimension "D" will never be greater than 
the above values on rigid mount motors, 
* but it may be less so that shims up to 2" 
thick (146" on 3640 and 3650 frames) 
may be required for certain machines. 
i Designated 56H motors have 2 sets 
of 2F mounting holes—3" and 5". 


a Standard short shaft for direct- 
drive applications. 
# Discontinued NEMA frame. 


Base of Dayton 56HZ frame motors 
** as holes and slots to match NEMA 56, 
56H and 145T mounting dimensions. 
Certain NEMA 567 frame motors 
+ have / dia. x 11⁄2" long shaft 
with 364" flat." These exceptions 
are noted in this catalog. 
Dimension "V" is shaft length available 
$ for coupling, pinion, or pulley 
hub—this is a minimum value. 
88 The2F dimension is 20. 


C: Face-mount; see this page. 


NEMA Letter Designations Following Frame Number 
T, U: Integral HP motor dimension standards set by NEMA in 1964 and 1953. 


H: Designated 56H motors have 2 sets of 2F mounting holes—3" and 5". 
J: Face-mount for jet pumps; see this page for dimensions. 
K: Has hub for sump pump mounting; see column at left for dimensions. 
M, N: Flange mount for oil burner; see page 59. 


V: Vertical mount. 


Y: Nonstandard mounting; see manufacturer's drawing for mounting 


dimensions. 


Z: Nonstandard shaft (N-W+U dimensions); see manufacturer's drawing for 


shaft dimensions. 


4 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) NEMA Guidelines 


CLOSE-COUPLED PUMP SHAFT DIMENSIONS 


143-184 JP and JM FRAMES 213-365 JP FRAMES 143-184 
143-184 JP and JM i 213-326 М тое 
P ant x 
213-365 JP MEE Je Class енн 
213-326 JM EQ. 1 
AK 
Ad | 


Frame Dimensions (in.) 
Designations U EL EM ЕН, EQ Е АН AJ AK BD BF 
143JW/145)M 7& Ys 1 AxA h I% 4% 5% 4% 6% %-16 
1431РЛ4БІР 7% 1%: 1 %-16х% 1% 5196 TY 5% 4% 6% 2-16 
182JWT84JM % 174 1 %-16х% A Ih 4й 5% 4% 6% %-16 
i82JP/IBAJP 7h 14 1 %-16х% 1%: 5's 7У6 5h 4% 6% 9-16 
213JM/215JM 76 174 1 6x94 % 2% Ah Ta 8% — 9 77-2 
D13JPIABJP 1И 10 1% V-13x1 2% 54 84 7% 8% 9 113 
254]M/256JM 1% 1% 1% V-13X1 A — 3 5й 7% 8% 9V 77-2 
corm ааа лана: 
2 i 4 4 8 22 X 8 4 2 8 8- 
Motor Manufacturer $ 90/56 OBAJP/286JP 17 1% 1% Y&13x1 2% 5% 84 11 125 13% 9-11 


213-365 JP 
213-326 JM 
143-184 JP and JM 


IEC (International Electrotechnical Commission) 


ENCLOSURES Common Enclosure Ratings Common Motor Applications ^ Efficiency Ratings 

= IEC uses numbers to denote a particular enclosure type |р 22 - Open Dripproof Motors IC 01 - NEMA Standard Open IEC uses the following 

» The numbers follow the letters IP (Ingress IP 44 or 54 - Totally Enclosed Motors ratings to designate motor 
Айни)! ШӘ mer docu (NEMA 12) IC 40 (IC 410) - Totally Enclosed, X efficiencies: 

в E ee ona rating ae a ii IP 45 - Weatherproof Motors — Nonvented IE2 = Meets Ерасі levels 
Ше шп ЖАКА БОСО. fice oul IP 55 - Washdown-Duty Iç 41 © | 1) - Totally Enclosed, 1E3 = Meets NEMA Premium 

= The second digit signifies, on a rating scale, the Motors E IE4 = Exceeds 
motor's ability to protect against water entry ae 418) - Totally Enclosed, NEMA Premium 


[т 


[ЕЛИ (С) 
Е 


(K) H BA 
IEC and NEMA DIMENSIONS IEC and NEMA DIMENSIONS 
AND FRAME COMPARISONS (mm) AND FRAME COMPARISONS (mm) 


-l-a 


(IEC) (H) (A) (B) (K) (D) (C) (E) ПЕС) (Н) (А) (B) (K) (D) (C) (E) 
NEMA D E F H U ВА N-W NEMA D E Е H U ВА N-W 
5 58 9 36 20 (1325) 132 108 70 12 38 89 80 

63 50 40 ШІ 11 40 23 213Т 1334 108 69.8 10.7 34,9 89 857 


9.5 52.4 28.6 (132M) 132 108 89 12 38 89 80 
(1) T1 56 45 7 14 45 30 215T 133.4 108 88.8 10.7 34.9 89 85.7 


IEC FLANGE MOUNT MOTOR DIMENSIONS (mm) 48 76.2 54 34.9 8.7 12.7 63.5 38.1 (160M)* 160 127 105 15 42 108 110 

Large Flange (B5) D-Flange Small Flange (B14) C-Face (80) 80 625 50 10 19 50 40 254T 158.8 127 104.8 13.5 41.3 108 101.6 

Fam HB LA M N P S T HB LA M N P S T 56 88.9 61.9 38.1 8.7 15.9 69.9 47.6 ШЕШ ТЫ 127 127 15 42 108 110 
53% o 7 П5 95 140 10 3 00 7 75 50 90 М5 25 (905) 90 70 50 10 24 56 50 256 8 127 127 13.5 41.3 108 101.6 
63 108 7 150 110 160 10 35 1431 88.9 69.8 50.8 8.7 22.2 57.2 57.2 (180M)* 1%; 139.5120.5 15 48 121 110 
71 120 7 130 110 160 10 35 120 9 85 70 105 M6 25 (80L) 90 70 625 10 24 56 50 2847 177.8139.8120.2 13.5 47.6 121 117.5 
80 126 12 165 130 200 12 35 126 9 100 80 120 M6 1451 88.9 69.8 63.5 8.7 22.2 57.2 57.2 (180L)* 180 139.5139.5 15 48 121 110 
905 139 12 165 130 200 12 35 139 9 115 95 140 М8 3 (1001) T 100 80 70 12 28 63 60 286] 177.8139.8139.8 13.5 47.6 121 117.5 
ОТ 139$ 12 165 140 Ж) 12 35 139 9 15 95 T0 МН 3 (1125) 112 95 57 12 28 70 60  (200M)' 180 159 133.5 19 55 133 110 


4 3.5 1827 114.3 95.2 572 10.7 28 70 69.9 3241 203.3158.81334 16.7 54 133 133.4 
б М 130 110 160 М8 22 (112M) 112 95 70 12 28 70 60 (2000)* 200 159 1525 19 55 133 110 
* d 


) 
132 ONNIZER25 ITO 6 184T 114.3 95.2 68.2 10.7 28 70 69.9 3267 203.2158.8152.416.7 54 133 133.4 
* M2AA63 can be supplied with shaft extension D=11, = F=4, * Shaft dimensions of these motors may vary 
and GA=125mm, and DB=M4, if flange M=115mm. among manufacturers. t No NEMA equal. 


2015 Energy Conservation Standards For Small Electric Motors 


Energy efficiency is becoming more important for electric motors used in industrial, commercial, and residential applications. The U.S. Department 

of Energy (DOE) has established new standards for certain types of small electric motors that will become effective on March 9th, 2015 (March 9th, NUM 
2017 for motors that require listing or certification). The motors governed under the small motor ruling include NEMA General Purpose two digit LEGISLATION 
frames 42, 48, and 56, open construction, continuous duty, 1/4 horsepower up through 3 horsepower in 3-phase, capacitor start induction run and capacitor 
start capacitor run designs. The small motor rule also includes metric designs built in IEC frames 63, 71, or 80, and kilowatt ranges from .18 kW to 2.2 kW. See 


tables for standard efficiency levels. 


Table 1.1—Standard Levels for 3-Phase Small Electric Motors Table |.2—Standard Levels for Capacitor-Start Induction-Run and Capacitor-Start Capacitor-Run Small Electric Motors 

HP/kW _ 6-Pole (1200 RPM) 4-Pole (1800 RPM) 2-Pole (3600 RPM) HP/kW 6-Pole (1200 RPM) 4-Pole (1800 RPM) 2-Pole (360 RPM) 
0.25/0.18 67.5 69.5 5.6 0.25/0.18 62.2 68.5 66.6 
0.33/0.25 71.4 73.4 69.5 0.33/0.25 66.6 72.4 70.5 

.5/0.37 75.3 78.2 734 0.5/0.37 76.2 76.2 724 
0.75/0.55 817 81.1 16.8 0.75/0.55 80.2 81.8 76.2 

1/0.75 82.5 83.5 77.0 1/0.75 81.1 82.6 80.4 

1.5/1.4 83.8 86.5 84.0 15/14 = 83.8 81.5 

2/1.5 — 86.5 85.5 2/1.5 = 84.5 82.9 

3/2.2 = 86.9 85.5 3/2.2 = = 84.1 

IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 5 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS 
NEMA Guidelines 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


= Replaces Energy 


3-Phase Motor 2016 Final IHP (Integral HP) Rule 


3-PHASE MOTORS COVERED 


NEMA 
Premium] 


NEMA Premium Nominal Full-Load 


Independence and EE Open Motors m Enclosed Motors 
Security Act of 2007 = İs a single speed induction motor ШЫР ВРМ 
= Takes effect = |5 rated for continuous duty (MG 1) Motor 
June 1, 2016 operation or for duty type S1 (IEC) н 1200 1800 3800 1200 1800 390 
» Almost all motors will = Contains a squirrel-cage (MG 1% 86.5 86.5 84.0 87.5 86.5 84.0 
be covered at Premium 1) or cage (IEC) rotor 2 87.5 86.5 85.5 88.5 86.5 85.5 
Efficiency levels NEMA = Operated on polyphase alternating 3 885 585 555 885 EH 555 
MG1, Table 12-12 or current (AC) 60Hz sinusoidal line power 7% 90.2 91.0 88.5 910 917 89.5 
Part 20, Table B (IE3) = Has 2-, 4-, 6-, or 8-pole configuration 10 91.7 91.7 89.5 91.0 91.7 90.2 
= EISA 2007 Subtype 1 = Is rated 600V or less E 4 — 885 851—857 ил — 
and Il, 1-200 HP must = Have a 3 or 4 digit NEMA frame size 25 93.0 93.6 917 93.0 93.6 917 
now meet Table 12-12- (or IEC metric equivalent), including: 50 925 914 917 930 EE 917 
NEMA Premium Efficient designs between 2 consecutive 50 941 945 930 941 945 930 
» 56 Frame 3-phase NEMA frame sizes (or IEC metric 60 94.5 95.0 93.6 94.5 95.0 93.6 
Enclosed motors must equivalent), or enclosed 56 NEMA 2 945 850 935 945 554 218 
now meet Table 12-12- frame size (or IEC metric equivalent) 125 950 954 941 950 954 950 
NEMA Premium Efficient = 2-digit frame size ТЕМУ апа ТЕРС 150 95.4 95.8 94.1 95.8 95.8 95.0 
= Custom 3-Phase motors that are 1.0 HP and larger 50 E 558 550 958 952 554 
motors must now meet must also be in compliance. 300 958 958 954 958 962 958 
Table 12-12-NEMA = Between 1 and 500 HP (or 350 95.8 95.8 95.4 95.8 96.2 95.8 
Premium Efficient kilowatt equivalent) i = 254 554 954 552 558 
= Meets all performance requirements 500 = 96.2 962 958 982 958 
of NEMA design A, B, or C or IEC 
design N or H electric motor 
Motor Compliance Certification (CC) Numbers 
The Department of Energy (DOE) has mandated energy efficiency levels for Motor Compliance Certification (CC) Numbers 
certain classes of 1- and 3-phase electric motors. For certain categories Dayton Brand National Brand 
within these groups of energy efficient motors, a Compliance Certification 000054 Ee CREER 
(CC) number that is unique to a specific motor manufacturer, assigned by CC030A CC004A = 
the DOE, must appear on the motor's nameplate. The CC number is listed СС060А СС005А = 
in the Tech Spec section on Grainger.com® for affected motors. 
Hazardous Location Motor Temperature Codes 
In addition to identifying the Class, Group, and Division of the TEMPERATURE IDENTIFICATION NUMBERS 
hazardous location motor, you must also obtain the temperature code On Max. Temp. Шығ Max. Temp. 
code or maximum surface temperature for the motor. This code or Nameplate) (For All Conditions) Nameplate) (For All Conditions) 
temperature indicates the maximum surface temperature for all T 50°C 842 F T3A 180°C 856 
conditions including burnout, overload, single phasing, and locked i 805 er TE e 3224 
rotor. The maximum surface temperature or T-Code must be identi- T2B 260°C 500°F T4 135°C 275% 
fied on the nameplate. T2C 230°C 446°F T4A 120°C 248°F 
T2D 215°C 19°F T5 100°C 212°F 
T3 200°C 392°F T6 85°C {85°F 


National Electrical Code Explosive Atmosphere Classifications 


Certain locations are hazardous because the atmosphere may 
contain gas, vapor, or dust in explosive quantities. The National 
Electrical Code (NEC) divides these locations into Classes and 
Groups according to the type of explosive agent which may be 
present. Listed are some of the agents in each classification. For 
a complete list, see NFPA (National Fire Protection Association) 


publication 497M. 


Underwriters Laboratories tests motors and other devices for safety 
in explosive atmospheres, and publishes a list of those products 
that meet its standards for each Class and Group. 

Use of UL Listed devices does not necessarily make an installa- 
tion conform to the NEC or local codes. Consult Chapter 5 of the 
NEC, local building codes, OSHA requirements, and insurance 
inspectors for detailed data as to proper procedures. This catalog 
does not contain any motors designed for Class |, Groups A or B 


atmospheres. 


CLASS | 

Group A: Acetylene 

Group B: Butadiene, ethylene oxide, 
hydrogen, propylene oxide, manufac- 
tured gases containing more than 30% 
hydrogen by volume 

Group C: Acetaldehyde, cyclopropane, 
diethyl ether, ethylene 

Group D: Acetone, acrylonitrile, 
ammonia, benzene, butane, ethanol, 
ethylene dichloride, gasoline, hexane, 
isoprene, methane (natural gas), 
methanol, naphtha, propane, propylene, 
styrene, toluene, vinyl chloride, xylene 


CLASS ІІ 
Group E: Aluminum, magnesium, 
and other metal dusts with similar 
characteristics 


Group F: Carbon black, coke, or coal 


dust 


Group G: Flour, starch, or grain dust 


CLASS Ill 
Easily ignitable fibers, such as rayon, 

cotton, sisal, hemp, cocoa fiber, oakum, 
excelsior, and other materials of similar 
nature 
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MOTORS 
Motor Terminology 


AC—Alternating Currents 
Amb. (Ambient)—The temp. of the space around 
the motor. 
Auto—Automatic 
Bearings—Basic types: 
= Sleeve—Preferred where low noise level is 
important, as on fan and blower motors. Unless 
otherwise stated, sleeve bearing motors listed 
herein can be mounted in any position, including 
shaft-up or shaft-down (all-position mounting). 
= Ball—Used where higher load capacity 
is required or periodic lubrication is 
impractical. The 2 methods used to 
keep out dirt are: shields and seals. 
CSA—Canadian Standards Association 
D€—Direct Current 
Enclosure—The motor's housing. Types: 
= Open Dripproof (ODP)—Ventilation 
openings in endshields and shell placed 
so drops of liquid falling within 15? from 
vertical will not affect performance. Usually 
used indoors, in fairly clean locations. 
= Open Air-Over (OPA0)—Motors intended for fan 
and blower service. Must be located in the driven 
fan blade's air stream to provide motor cooling. 
= Totally Enclosed Air-Over (TEA0)— 
Air flow from driven or external device 
provides cooling air flow over the motor, 
but not airtight or waterproof. 
= Totally Enclosed Fan-Cooled (TEFC)— 
Includes an external fan in a protective 
shroud, to blow cooling air over the 
motor, but not airtight or waterproof. 
= Totally Enclosed Nonventilated 
(TENV)—Not equipped with an external 
cooling fan, but not airtight or waterproof. 
Depends on convection air for cooling. 
Energy Efficient—Any motor that has improved 
efficiency performance above a standard design as 
determined by the manufacturer, i.e., Epact levels 
in compliance with NEMA Table 12-11, but does 
not qualify for a NEMA Premium designation and 
or a small motor energy legislation model because 
the motor cannot meet the Federal and/or NEMA 
nominal efficiency guidelines, will be categorized as 
"Energy Efficient." 
FLA (Full Load Amps)—Line current (amperage 
shown on motor nameplate) drawn by a motor when 
operating at rated HP and voltage. 
Hz (Hertz) —Frequency, in cycles per sec., of AC 
power; usually 60 Hz in USA, 50 Hz overseas. 
HP (Horsepower)—The amount of work a motor 
can do. 1 HP equals 746 watts. 
Imp.—Impedance 
Ins. (Insulation)—In motors, usually classified 
by max. allowable operating temp.: Class A-105°C 
(221°F), Class B-130°C (266°F), Class F-155°C 
(311°F), Class H-180°C (356°F). 


Motor Terminology 


Man.—Manual 
Max.—Maximum 
MFD—Microfarad 
yF—Microfarad 
Min.—Minimum 
Mtg. (Mounting)— Basic types 
= Bolted—Frame is attached to 
motor with removable bolts. 
= C-Face or Flange—Shaft end has a 
flat mounting surface, machined to 
standard dimensions, with holes to 
allow easy, secure mounting to driven 
equipment. Commonly used on jet 
pumps, oil burners, and gear reducers. 
= Cradle/Resilient—Motor shell is 
isolated from base by vibration-absorbing 
material, such as rubber rings on the 
endshields, to reduce transmission of 
vibration to the driven equipment. 
= Rigid—Motor solidly fastened to 
equipment through metal base that is 
welded to, or cast into, motor shell. 
= Stud—Motor has bolts extending 
from front or rear, by which it is 
mounted. Often used on small, 
direct drive fans and blowers. 
= Yoke—Tabs or ears are welded to 
motor shell to allow bolting of motor 
to a fan column/pedestal or bracket. 
Nameplate RPM—The nominal speed at 
which an induction motor operates under 
rated load (HP) conditions. 
NEMA—National Electrical Manufacturer's 
Association 
NEMA Premium Efficient—Any 3-phase 
motor that meets NEMA MG1 Table 12-12 
Nominal Premium Efficiency Levels for a 
particular HP, rpm, and enclosure type rating 
and is required to display a CC Number 
on the nameplate, as registered with the 
Department of Energy, or single-phase motor 
that meet EISA standards, i.e. small motor 
rule, that are not required to display a CC 
Number, but do have the NEMA logo on the 
nameplate will be categorized as "NEMA 
Premium Efficient". 
Nom.—Nominal 
0С—0п Center 
PE—Pump end 
Premium Efficient—For 2-digit open enclo- 
sure, single and 3-phase motors that meet 
EISA standards, i.e. small motor rule, that are 
not required to display a CC Number on the 
nameplate, will be categorized as "Premium 
Efficient". 
Prot.—Protection 
PSC—Permanent Split Capacitor 
Resil.—Resilient 


Rev.—Reversible 
Rotation—Basic types: 
= CCW—Counterclockwise 
= CW—Clockwise 
= CW/CCW-—Reversible 
= CWSE—Clockwise Facing Shaft End 
= CWLE—Clockwise Facing Lead End 
= CCWSE—Counterclockwise Facing Shaft End 
= CCWLE—Counterclockwise Facing Lead End 
RPM—Revolutions per Minute 
SF (Service Factor)—A measure of the reserve 
margin built into a motor. Motors rated over 1.0 SF 
have more than normal margin, and are used where 
unusual conditions such as occasional high or low 
voltage, momentary overloads, etc. are likely to occur. 
Severe Duty—A totally enclosed motor with extra 
protection (shaft slinger, gasketed terminal box) to 
resist entry of contaminants. Used in extra dirty, damp 
or other nonhazardous contaminated environments. 
Syn.—Synchronous 
Standard Efficient—Any motor not required to 
meet any specific called out nominal efficiency 
specifications including federal guidelines will be 
categorized as "Standard Efficient". 
Temperature Rise—The amount by which a motor, 
operating under rated conditions, is hotter than its 
surroundings. 
Thermal Protection—A temp. sensing device built 
into the motor that shuts off the motor if the temp. 
becomes excessive due to failure-to-start or over- 
loading. Basic types: 
= Auto (Automatic-Reset)—After motor 
cools, thermal protector automatically 
connects motor to power. 
= WARNING: Should not be used where 
unexpected restarting would be hazardous. 
= Imp (Impedance Protected)—Motor is 
designed so that it will not burn out in less than 
15 days under locked rotor (stalled) conditions, 
in accordance with UL standard No. 519. 
= Man. (Manual-Reset)—An external button must 
be pushed to reconnect power to motor. Preferred 
where unexpected restarting would be hazardous, 
as on saws, conveyors, compressors, etc. 
= T-Stat (Thermostat)—A temperature-sensing 
device installed inside the motor with separate 
leads brought out for connection into motor 
starter coil (control) circuit. Under failure- 
to-start or overload conditions, thermostat 
contacts will open. Thermostat contacts will 
reclose automatically when motor cools. 
Torque—Twist, or turning ability, as applied to a 
shaft. Measured in foot-pounds (ft.-Ib.), inch-pounds 
(in.-Ib.), ounce-feet (oz.-ft.) or ounce-inches (oz.-in.). 
= Breakdown—The maximum torque a 
motor will produce while running, without 
an abrupt drop in speed and power. 
= Locked Rotor or Starting—The maximum 
torque produced at initial start. 


Insulation Classes and Temperature Rise 


Heat is a byproduct of the operation of a motor. A 


motor's internal operating temp. depends on its design. 


Insulation classes are designated to meet the require- 
ments of the motor design. The insulation class is 
determined by the ability of each insulation system to 
handle a specified amount of heat: 


Class A: 105°C (221°F) 
Class B: 130°C (266°F) 
Class F: 155°C (311°F) 
Class H: 180°C (356°F) 


A newer design of general purpose 3-phase motors has been 
introduced to promote longer service life. These motors feature a 
higher insulation class (primarily Class F) with a lower temp. rise 
(primarily Class B rise). This allows for about 25°C reserve thermal 
capacity in the motor. The reserve thermal capacity is what helps 


maintain the integrity of the insulation and lengthen motor life. 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 


INFORMATION 


UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. [= 
General Purpose AC Motors Details on page A1. 


Davion marathon” e 


Split-Phase NEMA 
Frame Cradle & Rigid 


Base-Mount Motors 
a Rotation: CW/CCW 
= Bearings: ball 


Open Dripproof Totally Enclosed Fan-Cooled = Max. ambient temp.: 40°C 
with Cradle: Base Mount with Rigid Base-Mount These motors power fans, pumps, blowers, small conveyors, 
5K283 6Х./06 A парин 
and other low- to medium-torque applications. 
Motor Motor 
Nameplate Thermal Full Load ^ Service Ins. Nom. Shaft Overall Mfr. Item 
1 hs d RPM Frame Protection — Voltage Amps Factor Class Efficiency Dia. Shaft Length — Length Brand Model No. 
-Spee 
“Open Dripproof with Cradle Base-Mount 
Vio 1,725 42 None 115V AC 3.7 14 F 32.8 % 36 in 1 Жіп 6 Zin Dayton 6K402 6K402 tł 
1,725 482 Мопе 115V AC 42 1.35 B 43.4 % іп 1%in 9 is in Dayton 6XH64 6XH64 
% 1,140 482 Мопе 115V AC 45 1.35 B 50 % Yin 1%in 10 6 іп Dayton 6XH78 6XH78 tł 
1,140 562 None 115V AC 45 1.35 B 50 % Yo in 1%in 10 94e in Dayton 5K559 5K559 11 
850 56 None 115V AC 7.0 1.35 F 40.3 % 56 іп 17% іп 11 %e in Dayton 6XH80 6XH80 ** 
1,725 48 None 115V AC 9.7. 1 В 52.5 % T5 in 1 94s in 9 Vein Marathon 04851702042  19YW03 
1,725 482 Auto 115V AC 5.3 1.35 B 52% Ў in 17 in 9 196 in Dayton 6K718 6K718 
1,725 482 Auto 115V AC 5.8 1 B 52.5 % Ў іп 1 94s in 954 in Marathon 04851702104  19YW05 
1,725 482 None 230V AC 2.5 1.35 B 53.7 % Yo in 1%in 9 196 in Dayton 6XH61 6XH61 
L 1,725 487 Мопе 115V AC 5.3 1.35 B 52% Yin Tin 9 134 in Dayton 6XH65 6XH65 f 
1,725 567 None 115V AC 5.3 1.35 B 52 % іп 1%in 9 1%e in Dayton 5K280 5K280 tt 
1,140 56 None 115V AC 55 1.35 B 53.6 % іп 176 in 10 %e in Dayton 6XJ57 6XJ57 ^ 
1,140 56 None 208-230/ AC  2.9-27 1.35 B 58.7 % 56 іп 17% іп 10 %e in Dayton 24C177 24С177 
850 56 None 115V AC 6.9 1.25 B 52% %іп 176 in 11 %e in Dayton 6XH73 6XH73 ** 
3,450 482 None 115V AC 54 1.35 B 53.3 % Ў іп 17% іп 10 94e in Dayton 5K586 5K586 
1,725 48Y Auto 115V AC 6.6 1 B 57.5 % Yin 176 in 934 in Marathon 04851702105  19YW12 
1,725 482 Auto 115V AC 7.0 1.35 B 54.3 % Yin 1%in 9 196 in Dayton 5K601 5K601 
7 1,725 487 Auto 230V AC 3.5 1.35 B 54.9 % Yin Tin 9 134 in Dayton 5K602 5K602 
4; 1,725 482 None 115V AC 7.0 1.35 B 54.3 % іп 1%in 9 1976 in Dayton 5K917 5K917 
1,725 48Z None 230V AC 3.5 1.35 B 54,2% Yin 176 in 9134s in Dayton 6XH71 6XH71 
1,725 567 Мопе 115\/ АС 7.0 1.35 B 54.3 % Yo in 17 in 9 134g in Dayton 5K534 5K534 t 
1,140 56 None 115/230VAC  6.7/3.4 1.35 B 60.3 % % in Tin 10 %e in Dayton 6XH74 6XH74 ^ 
3,450 482 Auto 115V AC 7.8 1.25 В 57.5 % Ў in 1%in 10 іп Dayton 6K844 6K844 
1,725 487 Auto 115V АС 92 1 B 65 % Win Tin 10 іп Marathon 04851702106  19YW13 
1,725 482 None 115V AC 8.9 1:25 F 54.5 % Yo in 1%in 10 94e in Dayton 6K764 6K764 
» 1,725 56 None 115V AC 8.9 1.25 F 58.8 % % in 1%in 10 Зв in Dayton 5K283 5K283 
1,725 56 None 230V AC 4.6 1.25 B 59.7 % іп 1%in 10 %e in Dayton 5K288 5K288 
1,725 562 None 115V AC 8.9 1.25 F 54.5 % Yin 1 іп 10 9ле in Dayton 4К913 4К913 
1,425 56 Auto 110/220V АС 9.2/4.6 1 B 66 % 56 іп 17% іп 10 76 in Marathon 5KH46JN0329X 19ҮМ/38 
m 1,725 56 None 115V AC 112 1 B 66 % % in 1 іп 1034 in Marathon 5КН390М9687  19YW37 
1,725 56 None 115V AC 11.3 1.25 B 63.6 % іп 17 in 11 94e in Dayton 6XJ13 6XJ13 
Then Dripproof with Rigid Base-Mount 
1,725 48 Auto 115V AC 3.9 1.35 B 48.5 % Yo in Tin 8 іп Marathon 5KH39QN9537X 19YU18 
1, 725 48 Auto 115V AC 5.1 1.35 B 52.5 % Yin 1 vin 8 іп Marathon 5KH39QN9686X  19YU20 
1.725 48Z Auto 110/220V AC 4.2/2.1 1.35 B 59.5 % Te in 1 іп 9 іп Dayton 6XJ46 6XJ46 * 
и 1,725 487 Auto 115V AC 5:1 1.15 B 50.5 % Ў іп 2 in 8 іп Marathon 5КН320М612Х — 19YU47 
1,725 487 Мопе 115V AC 5.3 1.35 B 52% Win 2 іп 9%in Dayton 8105 6XJ35 
1,725 562 None 115V AC 5.9 1.35 B 52 % Yin 1%in 9 іп Dayton 5K279 
1,725 48 Auto 115V AC 6.6 1 B 57.5 % Yin 1 віп sin Marathon ase arts 19YW44 
А 1,725 487 None 115V AC 1.0 1.35 B 54.3 % Y in 2 іп 9 Ya in Dayton 6XH45 6XH45 
1,725 56Z Auto 115V AC 7.0 1.35 B 54.3 % Yin 176 in 9 Y» in Dayton 55472 5K412 
1,725 562 Мопе 115V AC 7.0 1.35 B 54.3 % Yo in 1%in 9 іп Dayton 5K28 5K281 tt 
1,725 48 None 115V AC 83 1 B 62% Yin Tin 9 isin Marathon ЗРЗЕ А501 19YW63 
1,725 482 None 115V AC 8.9 1.25 F 58.8 % іп 1%in 9 1976 in Dayton 5K984 5K984 
ГА 1,725 56 Manual 115V AC 8.9 1.25 F 58.8 % іп 1 іп 91%6іп Dayton 5K597 5K597 
1,725 562 None 115V AC 8.9 1.25 F 58.8 % 56 іп 2 іп 10 94e in Dayton 6XH82 6XH82 
1,725 27 None 115V AC 8.1 1.15 B 65.4 % % in 2 in 1075in ^ Marathon —5KH36JN769  20JX20 
1,725 115V AC 11.3 1:25 B 63.6 % іп 2 Win 11 in Dayton 6XJ24 6XJ24 
“Totally Enclosed Ғап- Cooled ath Cradle Base Mount 
% 1,140 482 None 115V AC 3.5 1 B 50% Yo in 17 in 11 “ein Dayton 6XJ01 6XJ01 1i 
% 1,725 487 Мопе 115/ AC 32 1 В 54.1 95 Yin Тіп 11 Vie in Dayton 6XJ03 6XJ03 
1,140 482 None 115V AC 44 1 B 50.8 % іп 1%in 11 sin Dayton 6XJ04 6XJ04 1i 
"n 1,725 482 Мопе 115V AC 49 1 B 55.2 % Yin 1 іп 11 in Dayton 6K517 6K517 i 
1,140 56 None 115/230/ AC 5.8/2.9 1 B 54.1% %1п 1%in 12 in Dayton 6XJ14 6XJ14 i 
% 1,725 482 Мопе 115V AC 5.9 1 B 61.4 % Yin 1 іп 11 іп Dayton 6K572 6K572 
1,725 56 None 115V AC 5.9 1 B 63.9 % іп 1%in 11 in Dayton 6XJ10 6XJ10 7 
"n 1,725 56 None 115V AC 8.0 1 F 63.9 % % in 1%in 11 ^in Dayton 6XJ11 6XJ1 7 
1,140 56 None 115V AC 8.7 1 B 63.4 % 56 іп 17 in 13 s in Dayton 6XJ56 6XJ56 7 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Rigid Base-Mount 
% ‚725 487 None 115V AC 3.2 1 B 54.1% Yin 1%in 11 in Dayton 6XJ06 6XJ06 
1,140 482 Мопе 115V AC 44 1 B 50.8 % To in 175 in 11 Ўв in Dayton 6XH99 6XH99 
V 1,725 48 Auto 115V AC 5.1 1 B 55.7 % Yin Twin 9 1976 in Marathon 5КН32ҒМ3123Х 440133 
1,725 482 Мопе 115V AC 49 1 B 55.2 % Yo in 1%in 10 % іп Dayton 6XJ07 6XJ07 
18 3,450 48 None 115V AC 5.4 1 A/B 68.1 % Yin Tin 10 %ein U.S. Motors Т13В1М4 55ML65 
m 2 3 1,725 56 Мопе 115V AC 8.0 1 F 63.9 % іп 175 in 11 i^ in Dayton 5K596 5K596 
pee 
“Open Dripproof with with Cradle Base-Mount 
%, Ив 1,725/,1 487 Мопе 115V AC 4.0/2.4 1.35 B 46.8 % Yin Tin 9 1976 in Dayton 6XH57 6XH57 t 
у Vs 1,725/1, 40 482 Мопе 115V AC 4.6/4.3 1.35 B 52.5 % Y in 1 іп 10 %ein Dayton 5K671 5K671 
3 1,725/1,140 567 None 115V AC 4.9/3.3 1.35 B 53% Ў іп Tin 10 Vie in Dayton 5K574 5К574 1T 
1^, V 1,725/1,140 48Z None 115V AC 5.9/3.4 1.35 B 56.7 % Yin 1%in 10 %e in Dayton 6XH75 6XH75 tt 
: 1,725/1,140 56 None 115V AC 6.1/3.5 1.35 B 59% % in 176 in 10 ie in Dayton 6XH76 6XH76 
%,% 1,725/1,140 567 Мопе 115\/ АС 6.1/3.8 1.35 В 59 % іп 1%in 10 94e in Dayton 5K554 5K554 tt 
7, Y& 1,725/1,140 56 None 115V AC 7.5/4.9 1.25 B 63.9 % 5$ in 176 in 10 176 in Dayton 6XH67 6XH67 
ПЕЛ 1,725/1,140 56 None 115V AC 7.9/5.4 1.25 B 63.9 % 56 іп 17% іп 10 %e in Dayton 5K423 5K423 
1,725/1,140 85 ШС 230V AC 3.8/2.8 1.25 B 63.7 % % in Tin 10 176 in Dayton 5K556 5K556 
%,% 1,725/1,140 опе 230V AC 3.8/2.6 1.25 B 63.8 % in 1%in 10 34e in Dayton 6XH72 6XH72 
"Totally Enclosed Fan- — wit Cradle Base-Mount 
Va, Vi 1,725/1,140 48Z None 115V AC 4.7/3.3 1 F 54.5 % Yo in 1%in 11 36 іп Dayton 6XJ05 6XJ05 
W Vo 1,725/1,140 56 None 115V AC 5.5/3.0 1 B 62.5 % yb in 176 in 12 Vie in Dayton 6XJ15 6XJ15 7 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Rigid Base-Mount 
Ve Ya 1,725/1,140 56 None 115V AC 7.2/5.0 1 B 64 % % in 1 іп 11 1316 in Dayton 5K618 5K618 


* 60/50 Hz. T Cradle base has 48/56 mounting holes. + Cradle with studs in a 3%" square pattern. # Cradle with studs in a 4146 square pattern. ** Cradle 
with studs in a 4346" square pattern. TT Supplied with 54"-dia. shaft bushing. tt Supplied with a relay switch instead of a centrifugal switch. 
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MOTORS 


General Purpose AC Motors 


Daytoni 


marathon” 


Motors 


Ө um 


S 


2015 
SMALL MOTOR 
LEGISLATION 


Capacitor-Start NEMA Frame Cradle 
& Rigid Base-Mount Motors 


Totally 
Enclosed 
Fan-Cooled 


= Rotation: CW/CCW Provide additional power during startup for with Cradle 


= Bearings: ball 


medium- to high-torque requirements in conveyor, 


Open Dripproof 


Base-Mount 


= Max. ambient temp.: 40°C ^ shop tool, ventilation, or pump applications. with a 6K478 
Motor Motor 
Nameplate Thermal Full Load Service Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Dia. Shaft Length Length Brand Model No. 
1-Speed 
Open Dripproof with Cradle Base-Mount 
| 1,725 48 Auto 115/230V AC 5.2/2.6 1.35 Ve in 1 in 9 %6 in Marathon 5KC35JN7X 46N376 
1,725 48 None 115/230V AC 5.2/2.6 1.35 Ye in 1 in 9 As in Marathon 5KC35JN7 46N375 
1,725 48 Auto 115/208-230V AC 6.0/3.2-3.0 1.35 Yo in 1 іп 10 in Marathon 5KC36LN26X 46N357 
1,725 48 Auto 115/230V AC 7.0/3.5 1 Yin 1%e in 9 %e in Marathon 048C17D2029 19YW10 
1,725 48 None 115/208-230V AC 6.0/3.2-3.0 1.35 Vb in 1 іп 10 in Marathon 5KC36LN26 46N356 
% 1,725 48 Мопе 115/230V AC 1.0/8.5 1 Ve in 1 9^e in 9 6e in Marathon 048C17D2028 19YW09 
1,725 56 Auto 115/208-230V AC 6.0/3.2-3.0 1.35 % in 1%in 10 эле in Marathon 5KC36LN1X 46N377 
1,725 56 None 115/208-230V AC 6.0/3.2-3.0 1.35 іп 1 іп 10 %6 in Marathon 5KC36LN1 46N354 
1,140 56 Auto. 115/230V AC 8.6/4.3 1.35 іп 1 іп 11 36 іп Marathon 5KC49PN6051X 46N366 
1,140 56 None 115/230V AC 8.6/4.3 1.35 in 1%in 11 38 іп Marathon 5KC49PN6051 46N365 
3,450 48 Auto 115/208-230V AC 8.2/4.1-3.9 1.25 Ye in 1 in 11in Marathon 5KC39QN3220X 46N380 
1,725 48 Auto 115/230V AC 8.2/4.1 1 vein 1 in 10 in Marathon 5KC36MN27X 19YW22 
1,725 56 Auto 115/208-230V AC 8.0/4.1-4.0 1.25 56 in 1%in 10 54s іп Marathon 056C17D2072 46N369 
» 1,725 56 Auto. 115/208-230V AC 8.6/4.3-4.1 1.25 Yin 1%in 10 36 in Marathon 5KC49GN0022X 46N386 
1,725 56 None 115/208-230V AC 8.8/4.4-4.2 1.25 in 1%in 10 34 in Marathon 5KC49GN0001 46N385 
1,725 56 None 115/230V AC 9.1/4.5 1 Yin 1%in 10 “in Marathon 056C17D2097 19YW16 
1,725 562 Auto 115/230V AC 9.1/4.5 1 % in 2in 10 ^in Marathon 056C17D2099 19YW17 
1,140 56 None 115/230V AC 9.4/4.7 1.25 ys іп 1 іп 12% in Marathon 5KC48UN6052 2K516 
3,450 56 Auto 115/208-230V AC 10.0/5.0-4.9 1.25 Yin 1%in 11 516 in Marathon 5KC38NN410X 46N378 
1,725 56 Auto 115/208-230V AC 10.0/5.2-5.0 1.25 Ув in 1%in 1034 in Marathon 056C17D2074 46N371 
1,725 56 Auto 115/230V AC 10.4/5.2 1 Yin 2in 12 іп Marathon 056C17D2061 19YW15 
м 1,725 56 Auto 115/230V AC 13.2/6.6 1 % in 1 іп 1034 in Marathon 5KC46LN0254X 19YW23 
1,725 56 None 115/208-230V AC 10.0/5.2-5.0 1.25 % in 1%in 1034 in Marathon 056C17D2073 46N370 
1,725 56 None 115/208-230V AC 13.2/6.6-6.2 1.25 Yin 1%in 10 % in Marathon 5KC46LN0158 46N383 
1,725 56 None 115/230V AC 10.4/5.2 1 Ув іп 2in 12 іп Marathon 056C17D2060 19YW14 
1,425 56 Auto. 110/220V AC 12.2/6.1 1.25 Yin 1 1916 in 11 36 іп Marathon 5КС49ММ0224Х 46N363 
3,450 56 Auto 115/208-230V AC 12.0/6.2-6.0 1.15 % in 1%in 12 in Marathon 056C34D2106 46N374 
3,450 56 Auto 115/208-230V AC 13.4/6.7-6.6 1.25 % in 1 іп 11 іп Marathon 5KC39RN383X 46N381 
1 1,725 56 Auto 115/208-230V AC 14.7/7.4-7.2 1.15 % in 1 іп 11 3 іп Marathon 5KC49PN0164X 46N388 
1,725 56 Auto. 115/230V AC 13.6/6.8 1 in 1 9e in 11 38 іп Marathon 056C17D5340 19YW19 
1,725 56 None 115/208-230V AC 13.6/6.8-6.7 1.15 іп 1 іп 11 36 іп Marathon 5KC49PN0155 46N387 
1,725 56 None 115/230V AC 13.6/6.8 1 ye in 1 1% in 11 38 іп Marathon 056C17D5339 19YW18 
1,725 56H None 115/208-230V AC 18.0/9.3-9.0 1:15 % in 1 іп 12 % іп Marathon 056C17D5347 46N394 
1» 1,725 145T None 115/208-230V AC 18.0/9.3-9.0 1.15 % in 2^in 13 Ain Marathon 145TCDR5331 46N396 
1,725 145T None 115/208-230V АС 19.2/10.0-9.6 1.15 % in 4 A in = U.S. Motors D32C2J149 55MM31 + 
Open Dripproof with Rigid Base-Mount 
% 3,450 48 Auto 115/208-230V AC 4.4/2.2-2.2 1.35 Vo in 1 Фіп 10 ^s in Dayton 5UKC6 5UKC6 
1,725 48 None 115/230V AC 1.0/3.5 1 vein 1 9e in 9 6e in Marathon 048C17D2023 19YW39 
3,450 56 Auto 115/208-230V AC 8.4/4.2-3.8 1.25 % in 2in 1034 in Dayton 5UKC8 5UKC8 
» 1,730 48 Мопе 115/208-230V AC 4.9/3.0-2.4 1.25 Vb in 1 Фіп 10 Жіп Weg .50180Т1В48-5 52XR15 t 
1,725 56 None 115/230V AC 9.1/4.5 1 Yin 1 іп 10 “in Marathon 056C17D2098 19YW50 
34 1,725 56 None 115/230V AC 10.4/5.2 1 Yin 2in 12 іп Marathon 056C17D2054 19YW46 
1,750 182 None 115/230V AC 14.4/7.2 1.25 % in 2% in 12 3A in Dayton 5K480 5K480 
1,725 56 None 115/230V AC 13.6/6.8 1 іп 2 $e in 10 194 in Marathon 056C17D5319 19YW51 
1 1,725 143T None 115/208-230V AC 14.8/7.5-7.3 1.25 7 in 2 Жіп 12 Yin Dayton 6K825 6K825 1 
1,725 143T None 115/208-230V AC 13.4/6.7-6.7 1.15 7 in 2 Жіп 12 36 in Marathon — 143C17DRR40001A1 482857 
1,165 182T None 115/230V AC 15.6/7.8 1.15 1 іп 2 1946 in 14 s in Marathon 182TCDW17084 480052 
3,450 143T None 115/208-230V AC 18.6/9.8-9.3 1.15 % in 2 4 in 12 in Dayton 6K630 6K630 
1» 1,750 184 Мопе 115/230V AC 22.0/11.0 1.15 % in 2% in 13 Жіп Пауіоп 5К481 5К481 
1,725 145T None 115/208-230V AC 19.2/10.0-9.6 1.15 % in 2 5e in 13 Yin Dayton 6K826 6K826 
2 1,740 213 Мопе 115/230V AC 24.6/12.3 1.15 1 іп Зіп 15 іп Dayton 5K482 5K482 
1,730 182T None 115/230V AC 23.2/11.6 1.15 1 іп 2% in 14% in Dayton 5K953 5К953 1 
3,540 182T None 115/230V AC 32.0/16.0 1.15 1 Yin 2% in 17 У in Dayton 6K632 6K632 
3 1,735 184T None 115/230V AC 32.0/16.0 1.15 1 іп 2% in 15 % in Dayton 5K675 5K675 
1,725 184T None 115/230V AC 32/16 1.15 1 іп 2% in 15in Baldor Electric L1408T 386365 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Cradle Base-Mount 
3,450 48Z Auto. 115/230V AC 5.2/2.6 1 Yin 1 іп 12 in Dayton 5PHAO 5PHAO 
И 3,450 56 Auto 115/230V AC 5.2/2.6 1 іп 1 іп 12 in Dayton 5PHA1 5PHA1 
1,725 482 Мопе 115/230V AC 5.3/2.7 1 vein 1%in 11 %іп Пауіоп 6XJ08 6XJ08 
1,725 56 Auto 115/230V AC 5.3/2.7 1 56 in 1%in 11 in Dayton 5K410 5K410 
3,450 56 Auto 115/230V AC 5.7/2.9 1 Yin 1%in 12 in Dayton 5PHA3 5PHA3 
Ys 1,725 56 Auto. 115/230V AC 5.8/2.9 1 Ув іп 1 іп 11 V^ in Dayton 5K411 5K411 
1,140 56 Auto. 115/230V AC 6.3/3.2 1 Yin 1%in 12 лв in Dayton 5PHA4 5SPHA4 
3,450 56 Auto 115/230V AC 8.7/4.4 1 % in 1%in 11 136 in Dayton 5PHA5 БРНА5 
ү 1,725 56 Auto 115/230V AC 10.1/5.1 1 % in 1 іп 12 %e in Dayton 6K477 6K477 
1,140 56 Auto 115/230V AC 8.5/4.2 1 58 іп 1 іп 13 %e in Dayton 5PHA6 5PHA6G 
y 3,450 56 Auto 115/230V AC 10.1/5.1 1 Ув in 1%in 12 1916 in Dayton 5PHA7 5PHA7 
1,725 56 Auto 115/230V AC 12.2/6.1 1 in 1%in 12 “іп Dayton 6K478 6K478 
1 3,450 56 Auto 115/230V AC 14.5/7.3 1 % in 1 іп 13 s in Dayton 5PHA9 БРНА9 
1,725 56 Auto 115/230V AC 13.1/6.6 1 56 іп 1 іп 12 1316 in Dayton 6K810 6K810 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Rigid Base-Mount 
1,725 48 Auto. 115/208-230V AC 5.6/2.8-2.7 1 Vb in 1 Фіп 10 “іп Dayton 5K191 5K191 1 
1,725 56 Auto. 115/208-230V AC 5.6/2.8-2.7 1.15 іп 1 іп 11 іп Dayton 5K263 5K263 1 
у 1,725 56 Manual 115/208-230V AC 4.2/2.1-2.1 1.15 іп 1 іп 10 Жіп Marathon 056C17F2052 44D107 
1,725 56 None 115/208-230V AC 5.6/2.8-2.7 1.15 % іп 1%in 11 іп Dayton 5K262 5K262 1 
1,725 56 None 115/230V AC 5.4/2.7 1 % in 1%in 10 % іп Marathon 5KC32GN19 44D113 
1,140 56 None 115/208-230V AC 6.9/3.4-3.0 1.15 in 1 191 in 11 38 іп Dayton 5UKE5 5UKE5 1 
* 60/50Hz. T Supplied with conduit box. t Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. 
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MOTORS Scan. Order. Done. = 


General Purpose AC Motors Details on page A1. 
T continuen] gS 
Capacitor-Start NEMA Frame Cradle Dayton RR Ө Hm S 
& Rigid Base-Mount Motors 90 ШЕҢ du 
Motor Motor 
Nameplate Thermal Full Load Service Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Dia. Shaft Length Length Brand Model No. 


1-Speed (Cont.) 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Rigid Base-Mount (Cont.) 


1,725 48 Auto 115/208-230V AC 6.6/3.3-3.0 1.15 Yin 1 s in 10 Жіп Dayton 5K192 5K192 
1,725 48 None 115/208-230V AC 6.6/3.3-3.3 1 Vin 1%їп 10 іп Dayton 5UKE7 SUKE7 
1,725 56 Auto 115/208-230V AC 7.0/3.5-3.3 1.15 % in 1%in 10 % in Dayton 5K121 5K121 
% 1,725 56 Auto 115/230V AC 6.0/3.0 1.15 % in 1%in 10 іп Marathon 5KC35MN43X 44D119 
1,725 56 Manual 115/208-230V AC 6.6/3.3-3.0 1.15 ys in 1 іп 11 іп Dayton 5UKE8 5UKE8 
1,725 56 None 115/208-230V AC 6.0/3.0-3.0 1.15 ye іп 1 "in 11 in Dayton 4K936 4K936 
1,140 56 None 115/208-230V AC 6.8/3.4-3.4 il ys in 1 "in 1135 іп Dayton 5K502 5K502 
1,140 56 None 115/208-230V AC 6.8/3.4-3.4 1.15 % in 1%\п 11 3 іп U.S. Motors T13C3J 55MM25 
3,450 56 Manual 115/208-230V AC 8.0/4.0-3.8 1 % in 1%in 11 94e іп Dayton 6K184 6K184 
3,450 56 Manual 115/208-230V AC 8.0/4.0-3.8 1.15 % in 1 іп 11 9e in U.S. Motors T12CM1J 55MM24 + 
3,450 56 None 115/208-230V AC 8.6/4.4-4.1 1 ye in 2 hs in 11 !34e in Dayton 5UKF2 5UKF2 
1,725 48 Auto 115/208-230V AC 8.5/4.3-4.2 1 Ye in 1%їп 11 ^e in Dayton 5K193 5K193 
1,725 48 None 115/208-230V AC 8.2/4.1-4.1 1 Vo in 1 in 11in Dayton 6K177 6K177 
№ 1,725 48 None 115/208-230V AC 9.0/4.5-4.3 1.15 Vo in 1%in 11 Ain U.S. Motors T12C2J4 55MMO08 + 
1,725 56 Auto 115/208-230V AC 9.0/4.5-4.3 1.15 ye in 1 іп 1136 іп Dayton 6K122 6K122 
1,725 56 Manual 115/208-230V AC 9.0/4.5-4.3 1.15 іп 1 іп 11 іп Dayton 6K637 6K637 
1,725 56 None 115/208-230V AC 9.0/4.5-4.3 1.15 ye in 1%in 1135 іп Dayton 6K937 6K937 
1,140 56 None 115/230V AC 9.4/4.7 1.15 % in 1%in 12 146 in Marathon 5KC49UN6065 440130 
1,140 56 None 115/208-230V AC 10.4/5.2-5.1 1:15 % in 1 іп 12 % in U.S. Motors T12C3J 55MM01 
3,450 48 None 115/208-230V AC 11.1/5.6-5.4 1 Yin 1%in 12 in Dayton SUKF4 SUKF4 
3,450 56 Auto 115/208-230V AC 10.4/5.3-5.2 1.15 ys in 1 "in 11 16 in Dayton 6K483 6K483 
3,450 56 Manual 115/208-230V AC 10.4/5.3-5.2 1 % іп 1 іп 11 іп Dayton 6K358 6K358 
3,450 56 Manual 115/208-230V AC 10.4/5.3-5.2 1.15 ys in 4Ain 11 іп U.S. Motors T34CM1J 55MM48 
КД 3,450 56 Мопе 115/208-230\/ АС 10.4/5.3-5.2 1.15 % in 1%in 11 “in U.S. Motors T34C1J 55MM15 + 
1,725 56 Auto 115/208-230V AC 11.4/5.7-5.7 1.15 % in 1%in 11 “in Dayton 6K123 6K123 
1,725 56 Auto 115/230V AC 11.0/5.5 1 іп 1 іп 11 !34e in Marathon 5КС46РМ0015Х 440126 
1,725 56 Manual 115/208-230V AC 11.4/5.7-5.7 1.15 ye in 1 іп 11 іп Dayton 6K639 6K639 
1,725 56 None 115/208-230V AC 11.4/5.7-5.7 1.15 % in 1%in 11 36 іп Dayton 6K938 6K938 
3,450 56 Auto 115/208-230V AC 13.6/6.9-6.8 1 % in 1 іп 12 38 in Dayton 6K484 6K484 
3,450 56 Auto 115/230V AC 13.0/6.5 1.15 іп 178 іп 12 "Ac in Marathon 5KC49NN2130X 44D170 
3,450 56 Manual 115/208-230V AC 13.6/6.9-6.8 1 ye in 1 "in 1236 in Dayton 5K960 5K960 
3,450 56 Manual 115/208-230V AC 13.6/6.9-6.8 1.15 % in 1 іп 1235 in U.S. Motors T1CM1J 617P61 
3,450 56 None 115/208-230V AC 13.6/6.9-6.8 1 ys in 1 "in 12 "^e in Dayton 5UKF7 БИКЕ? 
3,450 56 None 115/208-230V AC 12.4/6.7-6.2 1:15 % in 2% in 12 $e in Marathon 056C34F5310 440141 
1,740 182 None 115/230V AC 13.8/6.9 1 тіп 23^ in 14 Үзіп Dayton 5K485 5K485 
1 1,725 56 Auto 115/230V AC 13.2/6.6 1 ye in 1 "in 12 16 in Marathon 5КС49ТМ0034Х 440163 
1,725 56 None 115/230V AC 13.2/6.6 1.15 % іп 1 іп 12 146 in Marathon 5KC49TN0034 44D162 
1,725 56H Manual 115/208-230V AC 14.0/7.0-6.9 1.15 ys in 1 "in 1236 in Dayton 6K640 6K640 
1,725 56H None 115/208-230V AC 14.0/7.0-6.9 1.15 % іп 1 "in 1235 in Dayton 1K065 1K065 
1,725 56HZ Auto 115/208-230V AC 14.0/7.0-6.9 1.15 % in 2^ in 1234 in Dayton 5UKF8 SUKF8 
1,725 56HZ Manual 115/208-230V AC 14.0/7.0-6.9 1,15 % in 2^ in 1234 in Dayton 6K418 6K418 
1,725 56HZ None 115/208-230V AC 14.0/7.0-6.9 1.15 % in 2% in 12 34 in Dayton 6K407 6K407 
1,725 143T None 115/208-230V AC 14.0/7.0-6.9 1.15 7 in 2 іп 1234 in Dayton 6K827 6K827 
1,725 143T None 115/230V AC 13.2/6.6 1 % in 2 in 13 ^e in Marathon 5KC49TN0033 440161 
1% 1,750 184 None 115/230V AC 18.4/9.2 1 7 in 2^ in 15 Yin Dayton 5K486 5K486 
2 1,740 182T None 115/230V AC 23.6/11.8 1 1 іп 25^ in 15 Yin Dayton 5K966 5K966 
Totally Enclosed Nonventilated with Rigid Base-Mount 
Y 3,450 48 Auto 115/208-230V AC 4.7/2.4-2.3 1 іп 1 іп 9%іп Пауіоп 6K481 6K481 
3,450 48 None 115/208-230V AC 4.7/2.4-2.3 1 1 іп 1 іп 10 in Dayton 5UKE6 5SUKE6 
3,450 48 Auto 115/208-230V AC 6.3/3.4-3.3 1 V in 1 іп 10 7л in Dayton 6K482 6K482 
№ 3,450 48 Manual 115/208-230V AC 6.5/3.5-3.4 1 Vo in 1 іп 11 ^in Dayton 5UKE9 5UKE9 
3,450 48 None 115/208-230V AC 6.5/3.5-3.4 1 Ve in 1 Vin 10 “Ae in Dayton SUKFO SUKFO 
2-Speed 
Open Dripproof with Cradle Base-Mount 
Vo Vs 1,725/1,140 56 Auto 115V AC 7.1/3.7 1.25 % in 1%in 11 ^in Dayton 5FTTO БЕТТ0 
' 1,725/1,140 56 None 115V AC 7.1/3.7 1.25 % in 1%in 11 ^in Dayton 5FTR9 5FTR9 
34, 75 1,725/1,140 56 Auto 115V AC 9.8/5.2 1.25 % in 1%in 11 16 іп Dayton БЕТТІ БЕТТІ 
1,78 1,725/1,140 56 Auto 115V AC 11.9/6.0 1.15 іп 1 іп 11 16 in Dayton 5FTT2 5FTT2 


* 60/50Hz. T Supplied with conduit box. Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. 


= Totally 
Capacitor-Start NEMA тәгі Ө Enclosed 
an-Coole 
Frame Face- & Face/ marathon: 9 [ug] with Face] 
Base-Mount 
Base-Mount Motors Open 1K079 
= Number of Speeds: 1 Provide additional power during ac aa 
» Rotation: CW/CCW startup for medium- to high-torque Base-Mount 
» Bearings: ball requirements in conveyor, shop tool, 4K811 
= Max. ambient temp.: 40°C ventilation, or pump applications. 
Motor Motor 
Nameplate Thermal Full Load Service Ins. Nom. Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Protection Amps Factor Class Efficiency Dia. Length Length Brand Model No. 
Opon Dripproof with Face/Base-Mount 
1,725 145TC 115/208-230/ AC None 14.8/7.5-7.3 1.15 B 70% Фіп 2 іп 11 йіп Dayton 4K811 4K811 T 
т» 1, 725 145TC 115/208-230/ AC None 19.2/10.0-9.6 1.15 B 74% % in 2 A in 13 Жіп Dayton 4K812 4K812 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Face/Base-Mount 
И 1,140 56C 115/208-230V AC None 6.8/3.4-3.1 1.15 B 47.5 % іп 2%ein 111У6іп Marathon — 056C11F5302 19YU91 
3,450 566 115/208-230V AC Auto 6.6/3.3-3.2 1.15 B 51.6 % іп 1 іп 11% in Dayton 1K076 1K076 T 
1,725 56C 115/208-230V AC Manual 6.6/3.3-3.1 1.15 B 55% іп 2 віп  11!'7:in Marathon —056C17F5358 21Ү745 
% 1,725 56C 115/208-230V AC None 6.6/3.3-3.0 1 B 71.6 % 36 in 1%in {1 in Dayton 1K077 1K077 T 
1,725 56C 115/208-230V AC None 6.6/3.3-3.1 1.15 B 55 % іп 2 віп 11'9вїп Marathon 056С17Ғ5320  19YU93 * 
1,725 56C 115/208-230V AC None 6.6/3.3-3.0 1.15 B 60.8 % 5$ in 2 Vie in {iin 0.5. Motors — T13C2JC — 55MM45t 
1,140 56C 115/208-230V AC None 7.8/3.9-3.6 1.15 B 52.5 % іп 2 Vic in 1295s in Marathon X 056C11F5303  19YU92 
* 60/50Hz. T Supplied with conduit box. t Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) General Purpose AC Motors 
Capacitor-Start NEMA Frame Face- & те] Ө [iiem 
Face/Base-Mount Motors marathon- 27 ШЕЦ 
Motor Motor 
кашыма Thermal Full Load Service Ins. Nom. Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
Frame Protection Amps Factor Class Efficiency Dia. Length Length Brand Model No. 
Totally EE Fan-Cooled with кайшы: Mount (Cont.) 
3,450 56C 115/208-230V AC Auto 1.8/4.1-3.9 1 B 56.1 96 % in 1 "in 11 36 іп Dayton 1K078 1K078 
3,450 56C 115/208-230V AC None 7.4/3.7-3.6 1.25 B 68 % ye in 17 іп 11%in Marathon — 5KC36LN144 21Ү737 
1,725 56C 115/208-230V AC Manual 8.8/4.4-4.2 1.15 B 66 % % in 2Viein 111%6іп Marathon —056C17F5912 21Ү746 
» 1,725 56C 115/208-230V AC None 7.713.9-3.9 1.15 В 69.4 % % іп 1%in 11 58 іп Dayton 1K079 1K079 
1,725 56C 115/230V AC None 8.6/4.3 1.15 B 64 % іп 176 in 1t in Marathon — 5KC42GNO0066 21Ү739 
1,725 56C 115/208-230V AC None 8.8/4.4-4.2 1.15 F 66 % ye in 2%ein 111%6іп Marathon —056C17F5321  19YU94 * 
1,725 56C 115/230V AC None 6.3-5.6/3.1-2.8 1.25 B 77.1% іп 2 in 12in  U.S.Motors T12C2ZCR — 55MM66 t 
3,450 56C 115/208-230V AC Auto 10.4/5.3-5.2 1.15 B 747 % % in 17% іп 11 ein Dayton 1K080 1K080 
1,725 56C 115/208-230V AC Manual 11.0/5.5-5.4 1.15 B 70.5 % іп 2Viin 12%віп Marathon 0560175913 21ү247 * 
% 1,725 56C 115/208-230V AC None 11.0/5.5-5.4 1.15 B 71.3 % ye in 1%in 12 ^in Dayton 1K081 1K081 
1,725 56C 115/208-230V AC None 11.0/5.5-5.4 1.15 B 70.5 % yb in 2Viein 12%віп Marathon —056C17F5322  19YU95 * 
1,725 56C 115/208-230V AC None 11.4/5.7-5.7 1.15 B 71.3 96 % in 4 Vin 11%їп 0.5. Motors — T34C2JCR 55ML82 
3,450 56C 115/230V AC Auto 13.0/6.5 1.15 B 68.5 % іп 176 in 12 Asin Marathon 5KC49NN2132X 2К380 
3,450 56C 115/208-230V AC None 13.9/7.0-6.9 1 B 15.1 96 ye in 1%in 12 “ein Dayton 3K348 3K348 
1 3,450 56C 115/208-230V AC None 13.6/6.9-6.8 1.15 B 78.2 % іп 2 Vie in 12% in 0.5. Motors Т1С1ЈС 55М149 1 
1,745 56C 115/208-230V AC None 13.6/7.5-6.8 1.15 F 71% % іп 1%in 13 “іп Weg 00118ES1B56C-S 52XR28 
1,725 56HC 115/208-230У AC None 13.4/6.8-6.7 1.15 B 72 96 іп 2Visin 121У6іп Marathon 056С017Ғ5323 19Ү096 * 
Totally Enclosed Fan- -Cooled with Face-Mount 
% 1,725 4207 115/230V AC None 3.8/1.90 1.19 B 49.1% Yin 1 іп 9Фвіп Dayton 1K057 1K057 
1,140 56C 115/208-230V AC None 3.8/1.90-1.80 1.15 B 54.1 96 % іп 1%in 10 6 in Dayton 5GD54 5GD54 
1, 725 4262 115/230V AC None 4.5/2.3 1.15 B 60.3 % Yin 1 іп 10 %6 in Dayton 1K058 1K058 
и 1.725 56C 120/208-240V AC None 5.6/2.8-2.7 1.35 Е 56.2 % ye іп 17% іп 11 316 іп Dayton 6K975 6K975 
1,140 56C 115/208-230V AC None 5.6/2.8-2.7 1 B 58.5 % % in 1 іп 12 іп Dayton 6XJ44 6XJ44 
3,450 56C 115/230V AC None 5.6/2.8 1.15 B 57.5 96 % іп 175 in 10%sin Marathon 5KC33FN31 21Ү789 
ув 1,725 4262 115/230V AC None 6.2/3.1 1 F 61.2 96 Yin 1 іп 9 56 in Dayton 1K059 1K059 
1,725 56C 115/208-230V AC None 7.713.9-3.9 1.15 В 52.7 % ye іп 17% іп 11 316 in Dayton 5K341 5K341 
3,450 56C 115/208-230V AC Auto 7.8/4.1-3.9 1 В 57.8 % 36 in 1 іп 1155in Dayton 6K182 6K182 
1,725 56C 115/208-230V AC Auto 9.0/4.5-4.3 1.15 B 60.7 96 % in 175 in 1136 іп Dayton 5GD57 5GD57 
» 1,725 56C 115/208-230V AC Auto 9.0/4.5-4.3 1.15 B 63 % % in 4 Vin 11%in U.S. Motors  T12CA2JCR 55М158 
1,725 56C 115/208-230V AC None 7.7/3.9-3.9 1.15 В 60.8 % ys іп 17% іп 12 іп Dayton 6K342 6K342 
1,140 56C 115/208-230V AC None 10.4/5.2-5.1 1.15 B 62.2 96 ye in 1%in 12 % in Dayton 5GD58 5GD58 
m 3,450 56C 115/208-230V AC Auto 10.4/5.3-5.2 1.15 B 67.8 % in 1%in 11 %e in Dayton 6K831 6K831 
ч 1,725 56C 115/208-230V AC Auto 11.4/5.7-5.7 1.15 B 69 % in 1%in 11 76 in Dayton 5GD60 5GD60 
1 3,450 56C 115/208-230V AC Auto 13.6/6.9-6.8 1 B 66.7 % іп 176 in 1271s in Dayton 6K197 6K197 
1% 3,450 566 115/230V AC Auto 16.4, 8.2 1 B 74 % ye in 176 іп 1294s in Marathon 5KC49SN2156X 2К389 
Totally Enclosed Nonventilated with Face-Mount 
% 1,725 56C 115/208-230V AC None 4.3/2.1-1.90 1.15 Ё 52.9% ys in 1 іп 10 %6 іп Dayton 5GD53 5GD53 
» 3,460 56C 115/208-230V AC None 4.3/2.5-2.2 1.15 B 69.2 % іп 176 in 9 176 in Dayton 5GD55 5GD55 
Ы 3,450 56C 115/208-230V AC Auto 4.7/2.4-2.3 1 B 60 % Ye in 1%in 10 “in Dayton 6K181 6K181 


* 60/50Hz. T Supplied with conduit box. t Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. 


Capacitor-Start/Run NEMA Ғғате | а @ 
marathon 


ayton 
Face- & Face/Base-Mount Motors I ae Totally 
: . : 2. LEGISLATION Enclosed 
= Number of Speeds: 1 These motors run with higher operating efficiency than standard Fan-Cooled 
= Rotation: CW/CCW capacitor-start motors. They power medium- to high-torque appli- Open Dripproof with Face- 
» Bearings: ball cations such as air conditioners, conveyors, fans, or pumps. with Face/Base-Mount Mount 
= Max. ambient temp.: 40°C 4K815 6K674 
Motor Motor 
Nameplate Thermal Full Load Service Ins. Nom. Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Class Efficiency Dia. Length Length Brand Model No. 
Open Dripproof with Face/Base-Mount 
% 1,725 56С Мопе 115/230\/ АС 3.8/1.90 1.35 B 12.4 % % in 1% in 9 16 in Dayton 30РТ43 30РТ43 
% 1,725 56C Auto 120/240V AC 5.2-4.4/2.6-2.2 1.25 B 16.2 % % in 1%in 11 746in_ Marathon 056B17D11029 54JH43 "t 
1,725 56C None 115/230V AC 5.0/2.6 1.25 B 76.2 % іп 1 іп 91%віп Dayton 30РТ44 30РТ44 
A 1,725 56C None 115/208-230/ AC 6.6/3.5-3.3 1.25 B 81.8 % ys in 17 in 13 зіп Dayton 31ТВ90 31ТВ90 
3 1,750 184TC None 115/230V AC 33.0/16.5 1.15 F 82.7 % 1 іп 2% in 14 74 іп Dayton 4К815 4К815 
Open Dripproof with Face-Mount 
| 1,725 56C Auto 115/208-230V AC 2.4/1.20-1.20 1.35 B 68.5 % ¥ in 1 іп 10 16 in Dayton 20VD14 20VD14 
1,725 56C None 115/230V AC 3.1/1.50 1.35 B 68.5 % ys in 1 іп 9 1546 in Dayton 30РТ38 30РТ38 
3,450 56C None 115/230V AC 3.0/1.50 1.35 B 10.5 96 ye in 2 ^e in 10 “sin Marathon 056834011018 40LM34 
% 1,725 56C Auto 115/208-230/ АС  3.8/1.90-1.90 1.35 B 12.4 % іп 1 іп 10 16 in Dayton 20VD12 20VD12 
1,725 56C None 115/230V AC 3.8/1.90 1.35 B 72.4% % in 1 іп 9 16 in Dayton 30PT39 30PT39 
% 1,725 56C Auto 115/208-230V АС 4.6/2.4-2.3 1.25 B 16.2 % % in 1%in 11 “cin Dayton 20VD13 20VD13 
1,725 56C None 115/230V AC 5.0/2.6 1.25 B 16.2 % % in 1 іп 9 16 in Dayton 30PT40 30PT40 
y 1,725 56C Auto 115/208-230/ АС 6.6/3.5-3.3 1.25 B 81.8 % ye in 17 in 13 in Dayton 31ТВ92 31ТВ92 
1,725 56C None 115/230V AC 7.0/3.5 1.25 B 81.8 % ys in 1 іп 11 1916 іп Dayton 30PT41 30PT41 
1 1,725 56C Auto 115/208-230/ AC 8.4/4.6-4.2 1.15 B 82.6 % ye in 1" in 13 in Dayton 31ТВ93 31ТВ93 
1,725 56C None 115/208-230/ AC 8.4/4.6-4.2 1.15 B 82.6 % ¥ in 1% in 13 Ув іп Dayton 31TR91 31ТВ91 
1% 1,725 56C None 115/230V AC 13.4/6.7 1.15 B 83.8 % % in 1 іп 12 194 in Dayton 30РТ42 30PT42 tt 
2 1,725 56C None 115/208-230/ АС 17.6/9.5-8.8 1.15 B 84.5 % ys in 1 іп 14 in Dayton 31TR89 31TR89 {+ 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Face/Base-Mount 
% 1,725 56С Auto 115/230V AC — 4.0-3.8/2.0-1.90 1.35 B 10.2 96 % in 1%in 111%віп Marathon — 5KCR46JN0087X 1K126 
1,725 56C Manual 115/230V AC — 4.0-3.8/2.0-1.90 1.35 B 10.2 96 ¥ in 1 іп 111%віп Marathon — 5KCR46JN0087Y 1K124 
№ 1,725 56C Auto 115/230V AC 5.8-5.6/2.9-2.8 1.25 B 74% % in 1 іп 11:94 in Marathon 5КСВ46ММ0055Х 1К129 
ЕЛ 1,725 56C Auto 115/230V AC — 9.0-8.8/4.5-4.4 1.25 B 15.2 % ys in 1 іп 12 івіп Marathon 5КСВ49РМ0099Х 1К132 
1,725 56C Auto 115/230V АС 11.8-11.4/5.9-5.7 1415 B 74.8 % іп 1 іп 13 in Marathon 5КСВ490М0106Х | 1K135 
1 1,725 56C Manual 115/230V АС 11.8-11.4/5.9-5.7 1.15 B 74% % in 1 "in 13 in Marathon 5KCR49UNO106Y  1K133 
1,725 56HC None 115/208-230/ AC 9.9/5.2-5.0 1.15 B 67.8 % ¥ in 1 іп 12 іп Dayton 6K045 6K045 
1% 1,725 56HC None 115/208-230/ AC 14.4/8.0-7.2 1.15 B 80% % in 1 іп 13 % in Dayton 1K082 1K082 
2 3,450 56HC None 115/208-230/ AC 16.6/9.4-8.3 1.15 B 79% ¥ in 2 ^c in 13 %6in Marathon 056B34F5327 19YU89 
1,725 56HC None 115/208-230/ AC 15.2/8.2-7.6 1 F 80 % ys іп 2 iin 13'%s6in Marathon 056B17F5306 19YU87 * 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Face-Mount 
% 1,725 56C None 115/230V АС 5.8-5.6/2.9-2.8 1.25 B 74% іп 1 іп 111%віп Marathon — 5KCR46MN0093 1K128 
1 1,725 56C None 115/208-230/ AC 9.9/5.2-5.0 1.15 B 19.3 % % in 1 іп 12 Yin Dayton 6K674 6K674 
1 3,450 56C Auto 115/208-230/ AC 14.6/8.1-7.4 1 B 78.5 % % in 1%in 12 1916 in Dayton 6K832 6K832 
1,725 56C None 115/208-230/ AC 14.4/8.0-7.2 1.15 B 80% іп 1 іп 13 % in Dayton 6K702 6K702 
3,450 56C Auto 115/230V AC 17.8, 8.9 1 B 83.3 % % in 1 іп 14%in Marathon 5КСВ49ТМ2155Т 2K383 
2 3,450 56C None 115/208-230/ АС 19.5/10.8-9.7 1.15 B 80% іп 1 іп 1336 in Dayton 5GD67 5GD67 
1,725 56C None 115/208-230/ AC 18.9/10.3-9.4 1 F 81.5 % ІШ 1 іп 13 ™%e in Dayton 1K075 1K075 
* 60/50 Hz. 1 Supplied with conduit box. Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 11 
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MOTORS 
General Purpose AC Motors 


Scan. Order. Done. = 
Details on page А1. 


Open Dripproof 
with Cradle Base-Mount 


Open Dripproof 
with Rigid Base-Mount 


Dayton marathon „г 


Motors LEGISLATION 


Capacitor-Start/Run NEMA Frame 
Cradle & Rigid Base-Mount Motors 


a Rotation: CW/CCW 

= Bearings: ball 

= Max. ambient temp.: 40°C 

These motors run with higher operating efficiency than standard 
capacitor-start motors. They power medium- to high-torque 


SUPTSS 6K854 applications such as air conditioners, conveyors, fans, or pumps. 
Motor Motor 
Nameplate Thermal Full Load Service Ins. Nom. Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Class — Efficiency Dia. Length Length Brand Model No. 
1-Speed 
Open Dripproof with Cradle Base-Mount 
3,450 48Z Auto 115/230V AC 2.7/1.30 1.35 В 66.6 % Ve in 1 іп 10 6 in Dayton 30РТ45 30РТ45 
1,725 482 Auto 115/230V AC 3.1/1.50 1.35 B 68.5 % Ve in 1 іп 10 $e in Dayton 30PT46 30PT46 
1,725 482 Мопе 115/230V AC 3.1/1.50 1.35 B 68.5 % Y in 1%in 10 Увіп Dayton 30PT49 30PT49 
и 1,725 56 Auto 115/230V AC 3.1/1.50 1.35 B 68.5 % іп 1 іп 10 Увіп Пауіоп 30РТ47 30РТ47 
1,725 56 Мопе 115/230V AC 3.1/1.50 1.35 B 68.5 % іп 1 іп 10 346 in Dayton 30PT48 30PT48 t 
1,140 56 Auto 115/230V AC 3.7/1.90 1.35 B 62.2 % % in 1 іп 10'%ein Dayton 30РТ50 30РТ50 
1,140 56 Мопе 115/230V AC 3.7.90 1.35 B 62.2 % іп 1 іп 10 '%ein ^ Dayton 30PT51 30РТ51 
3,450 482 Auto 115/230V AC 3.7/1.80 1.35 B 70.5 % Ve in 1 іп 10 %6 in Dayton 30РТ52 30РТ52 
1,725 482 Auto. 115/230V AC 3.8/1.90 1.35 B 72.4% Y in 1%in 10 “cin Dayton 30РТ55 30РТ55 
1,725 482 Мопе 115/230V AC 3.8/1.90 1.35 B 72.4 % Vb in 1%in 10 346 in Dayton 30РТ56 30РТ56 
1,725 56 Auto 115/230V AC 4.0-3.8/2.0-1.90 1.35 B 10.2 % Ув in 1 іп 10 іп Marathon 5KCR46JN0086X 1К101 
Và 1,725 56 Auto 115/230V AC 3.9/1.9 1.35 B 12.4% іп 1 іп 10 6 in Dayton 30РТ54 30РТ54 
1,725 56 Manual 115/230V AC 3.9/1.9 1.35 B 12.4% % in 1 іп 10 #6 in Dayton 30PT57 30РТ57 
1,725 56 Мопе 115/230V AC 3.8/1.90 1.35 B 72.4% іп 1 іп 10 “ein Dayton 30РТ53 30РТ53 
1,140 56 Auto 115/230V AC 4.4/2.3 1.35 B 66.6 % іп 1 іп 11 94e іп Dayton 30PT59 30РТ59 t 
1,140 56 None 115/230V AC 4.4/2.3 1.35 B 66.6 % іп 1 іп 11 Жіп Пауіоп 30РТ58 30РТ58 
3,450 482 Мопе 115/230V AC 5.0/2.5 1.25 B 12.4% Ve in 1 іп 10 $e in Dayton 30PT61 30PT61 
3,450 56 Auto 115/230V AC 9.0/2.5 1.25 B 12.4% Ув in 1%in 10 %e in Dayton 30РТ60 30РТ60 
1,725 482 Auto 115/230V AC 5.0/2.6 1.25 B 16.2 % Yo in 1%in 10 %6 іп Dayton 30РТ65 30РТ65 
v 1,725 482 None 115/230V AC 5.0/2.6 1.25 B 16.2 % Y in 1%in 10 346 in Dayton 30PT64 30PT64 t 
1,725 56 Auto 115/230V AC 5.0/2.6 1.25 B 16.2 % іп 1 іп 10 %46 in Dayton 30PT62 30PT62 
1,725 56H Auto 115/230V AC 5.0/2.6 1.25 B 16.2 % іп 1 іп 11 6 іп Dayton 30РТ66 30РТ66 
1,140 56 Auto 115/230V AC 4.8/2.4 1.25 B 16.2 % Ув іп 1 іп 12 6 in Dayton 30РТ68 30РТ68 
1,140 56 Мопе 115/230V AC 4.8/2.4 1.25 B 16.2 % іп 1 іп 12 5л іп Dayton 30PT67 30PT67 
3,450 56 Auto 115/230V AC 1.0/3.6 1.25 B 16.2 % Yin 1%in 11%sin Dayton 30PT89 30PT89 
3,450 56 None 115/230V AC 7.0/3.6 1.25 B 16.2 % іп 1 іп 11%ein — Dayton 30РТ90 30РТ90 
1,725 56 Auto 115/230V AC 7.0/3.5 1.25 B 81.8 % % in 1%in 12 %в in Dayton 30РТ69 30РТ69 
ЕД 1,725 56 Мопе 115/230\/ АС 7.0/3.5 1.25 B 81.8 % Ув in 1 іп 12 %e in Dayton 30PT70 30PT70 
1,725 56H Auto. 115/230V AC 7.0/3.5 1.25 B 81.8 % % in 1%in 12 %6 in Dayton 30PT71 30PT71 
1,140 56 Auto 115/230V AC 6.6/3.4 118 В 80.2% іп 1 іп 13 %sin Dayton 30PT73 30PT73 t 
1,140 56 None 115/230V AC 7.4/3.7 1.15 В 80.2 % іп 1 іп 13 $4ein ^ Dayton 30РТ72 30РТ72 
3,450 56 Auto 115/230V AC 9.3/4.3 1.25 B 80.4 % іп 1 іп 13 %6 in Dayton 30PT74 30PT74 
3,450 56 None 115/230V AC 9.3/4.3 1.25 B 80.4 % Ув іп 1%in 13 '%ein Dayton 30PT75 30PT75 
1,725 56 Auto 115/230V AC 8.8/4.4 1:15; B 82.6 % іп 1 іп 12 %в in Dayton 30PT77 30PT77 t 
1 1,725 56 None 115/230V AC 8.8/4.4 115 B 82.6 % іп 1 іп 12 Әсіп Пауіоп 30РТ76 30PT76 t 
1,725 56H Auto. 115/230V АС 11.8-11.4/5.9-5.7 1.15 B 114% іп 1 іп 12 ‘Vein Marathon 5KCR48UN0105X 1К107 
1,725 56H Auto 115/230V AC 8.8/4.4 1.15 B 82.6 % ys in 1%in 12 46 in Dayton 30PT78 30PT78 
1,140 56 Auto 115/230V AC 8.9/4.6 1.15 B 811% Ув in 1 іп 13 %6 in Dayton 30PT79 30PT79 13 
1,140 56 None 115/230V AC 8.9/4.6 1.15 B 81.1% іп 1 іп 13 в in Dayton 30PT91 30PT91 tT 
3,450 56 Auto 115/230V AC 13.3/6.7 115 В 81.5% % in 1%in 12'%sin ^ Dayton 30PT80 30PT80 t 
3,450 56 None 115/230V AC 13.3/6.7 1.15 B 81.5 % іп 1 іп 12%ein Dayton 30РТ88 30РТ88 
1% 1,725 56 Auto 115/230V AC 13.4/6.7 1.15 B 83.8 % ys in 1%in 13 46 in Dayton 30РТ82 30РТ82 
1,725 56 Мопе 115/230V AC 13.4/6.7 1.15 B 83.8 % Ув іп 1 іп 121%в6іп Dayton 30PT81 30PT81 
1,725 56H Auto 115/230V AC 13.4/6.7 1.15 B 83.8 % іп 1 іп 13 в in Dayton 30PT83 30PT83 t 
3,450 56H Auto 115/230V AC 17.3/8.7 1.15 B 82.9 % % in 1 іп 13 ein Dayton 30РТ84 30РТ84 t 
2 3,450 56H None 115/230V AC 17.3/8.7 1.15 B 82.9 % іп 1 іп 13 %/ein Dayton 30РТ85 30РТ85 
1,725 56H Auto 115/230V AC 17.0/8.5 1.15 B 84.5 % ys іп 1 іп 13 %6 in Dayton 30PT86 30PT86 
Open Dripproof with Rigid Base-Mount 
1,725 48 Auto 115/208-230V АС 2.4/1.20-1.20 1.35 B 68.5 % Ve in 1 in 10 36 in Dayton 20CL63 20CL63 t 
Dn 1,725 56 Auto 115/208-230V AC 2.4/1.20-1.20 1.35 B 68.5 % Ув іп 1 іп 10 34 in Dayton 20VD04 20VD04 
1,725 56 None 115/208-230V AC 2.4/1.20-1.20 1.35 B 68.5 % іп 1 іп 10 54 in Dayton 20VD11 20VD11 
1,140 56 None — 115/208-230V AC 2.4/1.20-1.20 1.35 B 62.2 % Ув іп 1%in 12 in Dayton 20VD16 20VD16 
3,450 48 Auto 115/208-230V АС 3.0/1.60-1.50 1.35 B 10.5 % Vo in 1 іп 10 Yin Dayton 20CL57 20CL57 
3,450 48 None 115/208-230V AC 3.0/1.60-1.50 1.35 B 10.5 % Ve in 1 Vin 10 зіп Dayton 20CL58 20CL58 t 
1,725 48 Auto 115/208-230V АС 3.8/1.90-1.90 1.35 B 12.4% Yo in 1 in 10 54 in Dayton 20CL64 20CL64 
А 1,725 48 None 115/208-230V АС 3.8/1.90-1.90 1.35 B 72.4% Y in 1 іп 10 % іп Dayton 20CL61 20CL61 
1,725 56 Auto 115/208-230V AC — 3.8/1.90-1.90 1.35 B 72.4% іп 1 іп 111п Пауіоп 201007 201007 
1,725 56 Manual  115/208-230V АС 3.8/1.90-1.90 1.35 B 12.4% іп 1 іп 11 in Dayton 20VD09 20VD09 
1,725 56 None  115/208-230V AC  3.8/1.90-1.90 1.35 B 12.4% yin 1 іп 11in Dayton 20VD05 20VD05 + 
1,140 56 None  115/208-230V AC 3.4/1.80-1.70 1.35 B 66.6 % іп 1 іп 12 in Dayton 31TR95 31TR95 
3,450 48 Auto 115/208-230V AC 4.4/2.4-2.2 1.25 B 12.4% Yo in 1 іп 10 56 in Dayton 20CL53 20CL53 
3,450 48 Manual 115/208-230У AC 4.4/2.4-2.2 1.25 B 72.4% Y in 1 іп 10 % in Dayton 20CL62 20CL62 
3,450 48 None 115/208-230У AC 4.4/2.4-2.2 1.25 B 72.4% Yo in 1 іп 10 56 in Dayton 20CL54 20CL54 
3,450 56 Auto 115/208-230V AC 4.4/2.4-2.2 1.25 B 12.4% іп 2in 11in Dayton 20VD17 20VD17 t 
3,450 56 Manual 115/208-230V AC 4.4/2.4-2.2 1.25 B 12.4% Ув in 1 іп 11 in Dayton 20VD18 20VD18 
vs 3,450 56 None 115/208-230У AC 4.4/2.4-2.2 1.25 B 72.4% іп 1 іп 11 in Dayton 20VD19 20VD19 
1,725 48 Auto 115/208-230V AC 4.6/2.4-2.3 1.25 B 16.2 96 Y in 1 іп 11 Yin Dayton 20CL56 20CL56 
1,725 48 None X 115/208-230V AC 4.6/2.4-2.3 1.25 B 16.2 % Y in 1 іп 11 Жіп Пауіоп 206160 20CL60 
1,725 56 Auto 115/208-230V AC 4.6/2.4-2.3 1.25 B 16.2 % ys in 1 іп 11 ^in Пауіоп 20VD08 20VD08 
1,725 56 Manual 115/208-230V АС 4.6/2.4-2.3 1.25 B 16.2 % Ув іп 1 іп 11 ^in Пауіоп 20VD10 20VD10 
1,725 56 None  115/208-230V AC 4.6/2.4-2.3 1.25 B 16.2 % іп 1 іп 11 іп Dayton 20VD06 20VD06 
1,140 56 None — 115/208-230V AC 5.6/3.0-2.8 1.25 B 16.2 96 Ув in 1%in 12 Yin Dayton 31TR96 31TR96 
* 60/50 Hz. f Cradle with studs in a 4%6" square pattern. t Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) General Purpose AC Motors 
«rum 
Capacitor-Start/Run NEMA Frame Dayton] 
Cradle & Rigid Base-Mount Motors marathon ш. 
Motor Motor 
Nameplate Thermal Full Load Service Ins. Nom. Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Class Efficiency Dia. Length Length Brand Model No. 


1-Speed (Cont.) 
Open Dripproof with Rigid Base-Mount (Cont.) 


3,450 48 Auto 115/208-230V AC 1.2/4.0-3.6 1.25 B 16.2 96 Vb in 1in 11 Yin Dayton 20CL59 20CL59 
3,450 48 None  115/208-230V AC 1.2/4.0-3.6 1.25 B 16.2 96 Vo in 1 іп 11 Yin Dayton 20С155 20С155 
3,450 56 Auto. 115/208-230V AC 7.2/4.0-3.6 1.25 В 16.2 % іп 1 іп 11 іп Dayton 20VD15 20VD15 
% 3,450 56 None 115/208-230V AC 7.2/4.0-3.6 1.25 В 16.2 % іп 1 іп 11 іп Пауіоп 20VD20 20VD20 
1,725 56 Auto 115/208-230V AC 6.6/3.5-3.3 1.25 B 81.8 % ys in 1 "in 13 Жіп Dayton 31ТВ73 31ТВ73 
1,725 56 Manual 115/208-230/ AC 6.6/3.5-3.3 1.25 В 81.8% іп 1 іп 13 Yin Пауіоп 31ТВ74 31ТВ74 
1,725 56 None 115/208-230У AC 6.6/3.5-3.3 1.25 B 81.8 % іп 1 іп 13 Yin Dayton 31ТВ72 31ТВ72 
1,140 56H None — 115/208-230V AC 6.7/3.7-3.4 1.15 В 80.2 % ys in 1 іп 13 Ve in Dayton 311106 31TT06 
3,450 56 Auto 115/208-230V AC 8.8/4.9-4.4 1.25 B 80.4 % % in 1%in 12 36 in Dayton 31TR94 31TR94 
3,450 56 Manual 115/208-230/ AC 8.8/4.9-4.4 1.25 B 80.4 % ys іп 1 іп 12 96 in Dayton 311704 31TT04 
3,450 56 None  115/208-230V AC 8.8/4.9-4.4 1.25 B 80.4 % іп 1 %in 12 % in Dayton 311703 3111703 
1,725 56H Auto 115/208-230V AC 8.4/4.6-4.2 1.15 B 82.6 % % in 1%in 13 Yin Dayton 31TR80 31TR80 
1 1,725 56H Manual 115/208-230/ AC 8.4/4.6-4.2 1.15 B 82.6 % іп 1 іп 12 96 in Dayton 31TR87 31TR87 
1,725 56H None _ 115/208-230У AC 8.4/4.6-4.2 1.15 B 82.6 % іп 1 іп 12 % in Dayton 31ТВ75 31ТВ75 
1,725 56HZ Auto. 115/208-230V AC 8.4/4.6-4.2 1.15 B 82.6 % % in 2% in 13 in Dayton 31ТВ77 31ТВ77 
1,725 56HZ Manual 115/208-230/ AC 8.4/4.6-4.2 1.15 B 82.6 % % in 2^ in 13in Dayton 31TR86 31TR86 
1,725 56HZ None  115/208-230V AC 8.4/4.6-4.2 1.15 B 82.6 % 7 in 2^ in 13 Ain Dayton 31ТА81 31ТВ81 
3,450 56H Auto 115/208-230V АС 13.6/7.0-6.8 1.15 B 81.5 % % in 1%in 12 146 in Dayton 31TR98 31TR98 
3,450 56H Manual  115/208-230V AC 13.6/7.0-6.8 1.15 B 81.5 % іп 1 7^ in 12 16 in Dayton 31TR97 31TR97 
3,450 56H None 115/208-230V AC 13.6/7.0-6.8 1.15 B 81.5 % іп 1 7 in 12 %e in Dayton 31TR99 31TR99 
1,725 56H Auto 115/208-230V AC 12.6/6.9-6.3 1.15 В 83.8 % % in 1 "in 13 Ув in Dayton 31TR83 31ТВ83 
1% 1,725 56H Manual  115/208-230V AC 12.6/6.9-6.3 1.15 B 83.8 % % in 1%in 13 Yin Dayton 31TR78 31ТВ78 
1,725 56H None  115/208-230V AC 12.6/6.9-6.3 1.15 B 03.8 % % in 1%in 13 % in Dayton 31TR76 31TR76 
1,725 56HZ Auto. 115/208-230V AC 12.6/6.9-6.3 1.15 B 03.8 % 74 in 2% in 13 % in Dayton 31TR79 31ТВ79 
1,725 56HZ Manual  115/208-230V AC 12.6/6.9-6.3 1.15 B 83.8 % % in 2% in 13 % in Dayton 31TR85 31TR85 
1,725 56HZ None  115/208-230V AC 12.6/6.9-6.3 1.15 B 83.8 % % in 2% in 13 іп Dayton 31TR82 31TR82 
3,450 56H Auto 115/208-230V АС 17.8/9.2-8.9 1.15 B 82.9 % % in 1 іп 111%віп Dayton 311T01 311101 
3,450 56H Manual  115/208-230V АС 17.8/9.2-8.9 1.15 B 82.9 % % in 1%in 11 16 in Dayton 31TT05 31TT05 
3,450 56H None 115/208-230У AC 17.8/9.2-8.9 1.15 B 82.9 % 56 іп 1 іп 12 15/6 in Dayton 31TT02 31TT02 
2 3,450 145 None 115/208-230/ AC 117.5/9.3-8.6 1.15 B 80% % in 2% in 13 Жіп Dayton 6K631 6K631 
1,725 56H Auto 115/208-230V AC 17.6/9.5-8.8 1:15 B 84.8 % % in 1%in 14 s іп Dayton 31TR71 31ТВ71 
1,725 56H None 115/208-230V AC 17.6/9.5-8.8 1.15 B 84.5 % іп 1 іп 13 “Ae in Dayton 31TR70 31ТВ70 
1,725 56HZ Auto 115/208-230V AC 17.6/9.5-8.8 1.15 B 84.5 % 7^ in 2^ in 14 34 іп Dayton 31TR88 31TR88 
1,725 56HZ None  115/208-230V AC 17.6/9.5-8.8 1.15 B 84.5 % 7 in 2^ in 14 34 іп Dayton 31TR84 31TR84 
3 3,450 145 None 115/230V AC 25.0/12.5 1.15 B 84.1 96 7 in 2 іп 13 % in Dayton 5JE13 5JE13 
1,745 215 None 115/230V AC 35.6/17.8 1.15 F 80.4 96 1 іп 3in 16 іп Dayton 5K483 5K483 
3,530 184 None 230V AC 19.6 1.15 F 88.1 % 1 іп 2 %in 18 in Dayton 6K633 6K633 
5 1,745 213 None 230V AC 22.0 1.15 F 85% 138 in 3 Yin 17 Yin Dayton 5K676 5K676 
1,740 184 None 230V AC 20.0 1.15 E 84.2 % 1%in 2%in 16 % in Dayton 6K854 6K854 
1% 3,530 213 None 230V AC 30.3 1.15 F 89.3 % 155 in З іп 19 76 in Dayton 6K634 6K634 
1,740 215 None 230V AC 35.5 1.15 F 85.4 % 155 in 338in 19 75 in Dayton 5K677 5K677 
10 1,740 215 None 230V AC 42.2 1.15 F 88.2 % 1%in 3% in 19 76 in Dayton 6K100 6K100 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Cradle Base-Mount 
EZ 1,140 56H Auto 115/230V AC 10.4/5.2 1 B 73.7 % 56 in 1% in 14 in Dayton 5PHA8 5PHA8 
1 1,140 56H Auto. 115/230V AC 12.1/6.1 1 B 15.1 % іп 1 іп 14 3^ in Dayton 5PHCO 5PHCO 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Rigid Base-Mount 
% 1,725 56 None 115/230V AC 5.8-5.6/2.9-2.8 1.25 В 72% ys іп 1 іп 111%6іп Marathon 5KCR46MN0094 1К109 
1,140 56 None  115/208-230V AC 10.6/5.4-5.3 1 B 10 96 % in 1%in 13 % in Dayton 5K672 5K672 
1,725 56 None 115/230V AC 9.0-8.8/4.5-4.4 1.25 B 12% % in 1% in 12 Asin Marathon 5KCR49PNO101 1К110 
и 1,140 56 Мопе 115/230V AC 10.6/5.3 1 B 66 % 58 іп 1 іп 13'%ein Marathon 5KCR48WN6066 2К599 
1,140 56H None 115/208-230V AC 10.6/5.4-5.3 1.15 B 13.6 96 56 іп 1 "^ in 13 % in Dayton SUKF6 SUKF6 
1,725 56 None 115/280V AC 11.8-11.4/5.9-5.7 1.15 B 11.4 9 % in 1%in 12 1%віп Marathon 5КСВ490М0108 1К111 
1 1,725 56H Auto 115/208-230V AC 9.9/5.2-5.0 1.15 B 77.7% % in 1%in 12 146 in Dayton 6K562 6K562 
3,450 56H Auto 115/208-230V AC 14.6/8.1-7.4 1 B 80.1 % % in 1%in 12 78 in Dayton 6XJ53 6XJ53 
3,450 56H Manual  115/208-230V AC 14.6/8.1-7.4 1 B 19.1 96 іп 1 %in 12 “іп Пауіоп 6K338 6K338 
3,450 143T None 115/208-230/ AC — 14.6/8.1-7.4 1 B 16.2 96 “іп 2 іп 13 Жіп Dayton 3K300 3K300 
1,725 56H Auto 115/208-230V AC 14.4/8.0-7.2 115 В 81.2 % іп 1 7 in 13 % in Dayton 5K565 5K565 
1% 1,725 56H Manual  115/208-230V AC 14.4/8.0-7.2 1.15 B 81.2 % % in 1%in 13 % in Dayton 5K641 5K641 
1,725 56H None 115/208-230/ AC 14.4/8.0-7.2 1.15 B 19.3 % % in 1%in 13 іп Dayton 1K066 1K066 
1,725 56HZ Auto 115/208-230V AC 14.4/8.0-7.2 1.15 B 81.5 % 7^ in 2^ in 14 74 іп Dayton 5UKGO 5UKGO 
1,725 56HZ Manual  115/208-230V АС 14.4/8.0-7.2 1.15 B 81.2 % 7% in 2% in 14 Yin Dayton 6K420 6K420 
1,725 56HZ None  115/208-230V AC — 14.4/8.0-7.2 1.15 B 81.2 % % in 2% in 14 74 іп Dayton 6K419 6K419 
1,725 145 None — 115/208-230V AC — 144/8.0-7.2 1.15 B 80.9 % % in 2 in 14 Yin Dayton 6K828 6K828 
3,450 56H Auto 115/208-230V АС 19.5/10.8-9.7 1.15 B 80% % in 1 іп 13 % in Dayton 5UKG3 5UKG3 
3,450 56H Manual  115/208-230V AC 19.5/10.8-9.7 1 B 19.8 % % in 1%in 13 38 in Dayton 5K961 5K961 
3,450 56H None 115/208-230V AC 19.5/10.8-9.7 1 B 16.8 96 56 іп 1 "^ in 13 % in Dayton 5UKG4 5UKG4 
2 3,450 145 None 115/208-230/ AC 19.5/10.8-9.7 1 B 79.7 % % in 2 іп 14 Yin Dayton 3К344 3К344 
1,725 56H Auto 115/208-230V AC 18.9/10.3-9.4 1 F 19.6 96 % in 1%in 14 "^e in Dayton 5UKG5 5UKG5 
1,725 56H None  115/208-230V AC 18.9/10.3-9.4 1 F 18.1 96 % in 1%in 13 іп Dayton 1K067 1K067 
1,725 56HZ Auto 115/230V AC 18.9/9.4 1 F 81.7% % in 2% in 14 s in Dayton 5UKG6 5UKG6 
1,725 56HZ None 115/208-230/ AC 18.8/10.2-9.4 1 B 81.5 % % in 1%in 14 s in Dayton 5UKG7 5UKG7 
3,540 182 None 115/230V AC 32.0/16.0 1 F 19.2 96 1 іп 2 “іп 16 іп Dayton 6K145 6K145 
3 3,450 145 None 230V AC 15.4 1 F 18.9 % 76 іп 2 38 іп 15 іп Dayton 5UKG8 5UKG8 
1,740 184 None 115/230V AC 30.0/15.0 1 F 81.9 % 1 іп 2%\п 17 % in Dayton 5K967 5K967 
3,540 184 None 230V AC 19.6 1.15 F 82.2 % 1 %in 2 іп 17 % in Dayton 6K146 6K146 
5 1,745 213 None 230V AC 23.0 1 F 83.7 % 1% іп 335 in 19 %6 in Dayton 5K968 5K968 
1,740 184 None 230V AC 22.0 1 F 82.7 % 1 іп 2% in 18 іп Dayton 21J12 21J12 
1 3,530 213 None 230V AC 30.3 1 F 83.5 % 1% in 3% in 20 in Dayton 6K179 6K179 
1,745 215 None 230V AC 30.0 1 F 86.7 % 1%in 3% in 22 Ve in Dayton 6K176 6K176 
10 3,535 215 None 230V AC 40.0 1 F 85.5 % 138in 3*5 in 22 Vie in Dayton SUKHO SUKHO 
1,730 215 None 230V AC 38.0 1 F 86.9 % 1% in 3% in 22 Ye in Dayton 5UKH1 5UKH1 
2-Speed 
Open Dripproof with Cradle Base-Mount 
JA, a 1,725/1,140 56 None 115V AC 1.9/4.9 1.25 B 13.3 % 58 in 1%in 10 %e in Dayton 6XJ26 6XJ26 T 
1% 1,725/1,140 56 None 115V AC 10.1/7.1 1.15 B 14.4 % % in 1 іп 11 1316 in Dayton 6XJ34 6XJ34 T 
ы 1,725/1,140 56 Мопе 208-230V AC 5.2-5.0/3.5 1.15 B 16.3 % % in 1%in 11 1316 in Dayton 6XJ36 6XJ36 T 


* 60/50 Hz. f Cradle with studs in a 4346" square pattern. t Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 13 
INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. = 
General Purpose AC Motors Details on page A1. 


Dayton ШЕ ^ 
Open Dripproof poten] ШЕҢ rr КЕШ 
ШЕР ны 3-Phase NEMA Frame Rigid 


Base-Mount Motors 


= Rotation: CW/CCW 

= Thermal protection: none 

= Insulation: Class F motors have Class B temperature rise for longer life 
= Bearings: ball (Weg models are regreasable on 254T frame and above) 
= Max. ambient temp.: 40°C 

= Usable at 208V 


Totally Enclosed 


Fan-Cooled 
with Cast Iron Frame These motors power pumps, ventilation equipment, machine tools, and 
GAHZ7 other industrial equipment. They operate with a higher torque and greater 
efficiency than single-phase models of the same HP, rpm, and frame size. 
Not for cooling towers. 
Motor Motor 
Nameplate Full Load Service Ins. Inverter Мот. Efficiency Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Class Rated Efficiency Group Dia. Length Length Brand Model No. 
Open ШКО with Steel Frame 
125 48 230/460V AC 1.00/0.50 1.35 B Yes 69.5 % Premium Yin Win 10%in Dayton 20CL67 20CL67 "i 
3,525 56 208-230/460V AC 1.00-0.92/0.46 1.35 F Yes 65.6 % NEMA Prem. Yin T%in 10%6in Weg .25360Т3Е56-5 52ХВ10 
у 1,765 56 208-230/460V АС 1 W Е 100. 53 1.35 F Yes 69.5% МЕМА Prem. Yin Zin 9%sin Weg 25180T3E56- 5 52XR09 
1 1,725 56 230/460V AC 1.35 B Yes 69.5 % Premium Yin T%in 10%in Dayton 20VD2 201021 *t 
1,160 56 208-230/460V AC 1 120. n Чу 55 1.35 Е Yes 67.5% МЕМА Prem. “іп 1%in 10%ein eg ABES 5 52XR08 
1,140 56 230/460V AC 1.20/0.60 1.35 B Yes 67.5 % Premium Ув in 1%їп 11%6in Dayton 317709 311709 * 
3,450 48 230/460V АС 1.40/0.70 1.35 B Yes 69.5 % Premium 7 in T¥in 9%ein Dayton 20CL65 200165 ~ 
1,725 48 230/460V AC 1.20/0.60 1.35 B Yes 13.4% Premium Yin Tin 10%in Dayton 20CL68 - 20CL68 *t 
3,520 56 208-230/460V AC 1.40-1.20/0.61 1.35 F Yes 69.5 % NEMA Prem. 56 in 1%їп 10%6in Мед .33360Т3Е56-5 52ХВ13 
у 1,765 56 208-230/460V AC 1.50-1.30/0.67 1.35 F Yes 73.4 % NEMA Prem. Ув in T%in 10%6in Weg .33180T3E56-S 52ХВ12 
1,725 56 230/460V AC 120/060 — 135 В Yes — /3496 Premium win — 17&in 11%in Dayton 20VD22 _ 20VD22 * 
1,160 56 208-230/460V AC 1.50-1.40/0.70 1.35 F Yes 714% МЕМА Ргет. 36 in 1%in 10%cin Мед .33120Т3Е56-5 S2XR11 
1,140 56 230/460V AC 1.40/0.70 1.35 B Yes 714% Premium 56 in 1%in 12 in Dayton 31TT10 311110 3 
3,450 48 230/460V АС 1.80/0.90 1.25 B Yes 73.4 % Premium Yo in Тіп 9%sin Dayton 20CL66 200156 ~ 
3,490 56 208-230/460V АС 1.80-1.60/0.81 1.25 F Yes 13.4 % NEMA Prem. 56 іп 1%in 10%6in Weg -50360T3E56-S 52XR17 
3,450 56 230/460V AC 1.80/0.90 1.25 B Yes 73.4 % Premium Yin 1%in 10іп Dayton 20VD23 201023 *t 
ү 1,765 56 208-230/460V АС 1.90-1.70/0.86 1.25 F Yes 18.2 % NEMA Prem. іп 1 іп 10 еіп Weg .50180Т3Е56-5 52XR16 
1,725 56 230/460V AC 1.70/0.85 1.25 B Yes 78.2 % Premium in 1%in _11йїп Dayton 317708 311708 * 
1,155 56 208-230/460V АС 2.1-1.90/0.93 1.25 d Yes 15.3 % NEMA Prem. іп T%in 101/6іп Мед .50120T3E56-S 52XR14 
1,140 56 230/460V AC 2.8/1.40 1.25 B Yes 75.3 % Premium % in {1%in 11 ‘Vein Dayton S1TT11 311111 73 
3,485 56 208-230/460V АС 2.5-2.31. 1.25 F Yes 16.8 % NEMA Prem. 5% in 1%їп 1017/6іп Мей .75360Т3Е56-5 52XR20 
1,760 56 208-230/460V АС 2.5-2.3/1.20 1.25 F Yes 81.1% МЕМА Prem. Yin Zin 11йіп Weg :75180Т3Е56-5 52XR19 
ЕД 1,725 56 208-230/460\/ АС 2.51.30 1.25 B Yes 81.1 % Premium Yin T%in 11 еіп Dayton 311714 311114 * 
1,160 56H 208-230/460V АС 2.8-2.5/1.30 1.15 F Yes 81.7% МЕМА Prem. Ain 1%in 12 Mein eg :75120Т3Е56-5 52XR18 
1,140 56H 230/460V AC 3.5/1.80 1.25 B Yes 81.7 % Premium 38 in 1%in 14 in Dayton 31TT16 311116 “3 
3,475 56 230/460V AC 3.0/1.50 1.25 F Yes 77% МЕМА Prem. Yin Тіп 10 Vin eg 00136073Е56-5 52XR23 
3,450 56 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 B No 77% Premium Yin T%in 10%віп Dayton 30РТ92 30РТ92 “ 
1,725 56 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 B Yes 83.5 % Premium Ain 1%in 111/6іп Dayton 31TT12 311112 * 
1,760 56H 230/460V AC 3.1/1.60 1.15 F Yes 83.5 % Premium іп 1%in 11/2in Dayton 31LH31 31LH31 tt 
1 1,725 56H 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 B Yes 83.5 % Premium Ain  17&in 11 Vin Dayton ЗЇТТ15 311115 ^i 
1,760 143/5T 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. іп 2%in 11%cin Weg 001180T3E143T-S ЗЗНМ№85 
1,760  143-5T/56HZ 208-230/460V AC 3.2-3.1/1.60 1.15 F Yes 85.5% МЕМА Prem. Ain 2%іп 12 win Dayton 2NKX3 2NKX3 * 
1,165 143-5T/56HZ 230/460/ AC 4.0/2.00 1.15 F Yes 82.5 % NEMA Prem. 76 in 2%in 14 in Dayton 2NKX5 2МКХ5 * 
1,770 182/4 230/460V AC 2.71.30 1.15 F Yes 85.5% МЕМА Prem. Ain 2%in 14 %in Dayton 36/Е91 36VE91 * 
1,170 182/4 230/460V AC 2.5/1.20 1.15 F Yes 82.5 % NEMA Prem. “іп 2%in_ 13Y2in Dayton 36VE93 36VE93 * 
3,450 56 230/460V AC 4.2/2.1 1.15 B No 84% Premium % in Tin 11Увіп Dayton 30РТ93 30РТ93 “ 
3,510 56H 230/460V AC 3.7.90 1.15 F Yes 84 % Premium Yin 1%in 11 %in Dayton 31LH32 31LH32 13 
1,760 56H 230/460V AC 4.2/2.1 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. % in 1%їп 13'4in Dayton 31LH33 31LH33 T 
1,725 56H 230/460V AC 4.7/2.4 1.15 B Yes 86.5 % Premium Yin T%in 13 віп Dayton 311113 811113 * 
3,510 143/5 230/460V AC 3.7.90 1.15 F Yes 84% МЕМА Ргет. 7% in 2%in 119:in Мед 001560Т3Е1437-5 — 33HN89 
1^ 1760 143/5 230/460V AC 4.1/2.1 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 76 in 2%in_ 12%іп Weg 001580T3E145T-5 — 33HN91 
3,525 143-5T/56HZ 230/460/ AC 3.8/1.90 1.15 F Yes 84% МЕМА Ргет. % in 2%in 12'%ein Dayton 2NKY4 2NKY4 * 
1,750 143-5T/56HZ 208-230/460V АС 4.5-4.3/2.1 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 75 in 2%in 12'%sin Dayton 2NKX7 2NKX7 * 
T; 710 182/4 230/460\/ АС 4.1/2.00 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. іп 2%in 13%in Dayton 36VE92 36/Е92 * 
1.170 182/4 230/460V AC 4.6/2.3 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 78 in 2%in 14%in Dayton 36VE94 36VE94 * 
1, 165 182/4 230/460V AC 4.5/2.2 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 1¥in 2?4in 13 %in Dayton 36VF34 36VF34 * 
3,510 56H 230/460V AC 5.3/2.7 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. іп 1%in 121/віп Dayton 31LH34 31LH34 T 
3,450 56H 230/460V AC 5.4/2.7 1.15 B Yes 85.5 % Premium Yin T%in 12%%sin Dayton 31TT07 31TT07 ^ 
1,725 56H 230/460V AC 6.0/3.0 1.15 B Yes 86.5 % Premium Yin 1%in 13 віп Dayton 31TT22 311722 *i 
3,510 143/5 230/460V AC 4.8/2.4 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 76 in 2A in 12 in Weg 002360Т3Е145Т-5 — 33HN99 
1,740 143/5T 230/460V AC 5.4/2.7 1.15 F Yes 86.5% МЕМА Prem. Ain 2%in 12%in Weg 002180T3E145T-5 — 33HN95 
2 3,515  143-5T/56HZ 230/460У AC 5.0/2.5 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. “іп 2%in 121%6іп Dayton 2NKX9 2NKX9 * 
1,745  143-5T/56HZ 230/460/ AC 5.6/2.8 1.15 F Yes 86.5% МЕМА Prem. Жіп  2%in 121У6іп Dayton 2NKY2 2NKY2 * 
3,520 182/4 230/460V AC 5.1/2.2 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 7$ in 2%in 13%in Dayton 36VE98 36VE98 * 
1,750 182/4 230/460V AC 6.2/3.1 1.15 F Yes 86.5% МЕМА Prem. Ain 2%in 13¥%in Dayton 2N982 2N982 * 
1,165 182/4 230/460V AC 5.9/2.9 1.15 F Yes 87.5 % NEMA Prem. 1Win 2*4in 14%іп Dayton 36VF35 36VF35 * 
1,170 213/5 230/460V AC 6.2/3.1 1.15 F Yes 88.5% —NEMAPrem. 1%in Зіп 16'УЎвїп Dayton 2N990 2N990 * 
1,735 56H 230/460V AC 8.1/4.0 1.15 F Yes 86.9 % Premium ys in Тіп 13 біп Day on 31LH35 31LH35 T 
3,480 143/5T 230/460V AC 7.2/3.6 1.15 F Yes 85.5% МЕМА Prem. Ain 2%in 12% in eg 003360T3E145T-5 — 33HP06 
3,490 — 143-5T/56HZ — 230/460V AC 7.4/3.7 1:19 Е Yes 85.5 % NEMA Prem. 75 in 2%in 12'%sin Dayton 2NKY6 2NKY6 * 
1,760 143-5T/56HZ 230/460/ AC 8.1/4.0 1.15 F — 90.2% МЕМА Prem. Ain 2%in 16 йіп Dayton 410773 410773 “ 
3 3,445 182/4 230/460V AC 1.8/3.9 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 78 in 2%in_ 13%in Dayton 36VE99 36VE99 * 
1,770 1824Т 208-230/460/ АС 8.3-7.8/3.9 — 1.15 Е Yes 89.5% МЕМА Ргет. 1%in 2 vin 13!/7ein Dayton 2NKY8 2NKY8 * 
1,765 182/4T 230/460V AC 7.7/3.9 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. {hin 2%in 15%sin Weg 003180T3E182T-S — 33HP02 
1,740 213/5 230/460V AC 7.9/3.9 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 1 іп 3in 163: in Dayton 2N983 2N983 * 
1,180 213/5 230/460V AC 8.6/4.4 1.15 F Yes 88.5 % NEMA Prem. T¥%in  3in 16%віп Dayton 36VE95 36VE95 * 
1,175 213/5T 230/460V AC 8.3/4.1 1.15 F Yes 88.5 % NEMA Prem. 1%іп 3%іп 16%in X Dayton 36VF36 36VF36 * 
3,520 182/4T 208-230/460/ AC 12.2/6.1 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. Twin 2%in 14%in Dayton 36VF37 36VF37 * 
3,510 182/4T 230/460V AC 12.2/6.10 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. їїїї 2%in 14%іп Weg 005360T3E182T-S ЗЗНР12 
1,760 182/4T 230/460V AC 12.7/6.3 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. їйїп 2%in 16%in Dayton 36VF38 36VF38 * 
5 1,760 182/4T 230/460V AC 12.7/6.3 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 1V&in 2%in 16%sin Weg 005180T3E184T-S ЗЗНРО8 
3,550 213/5 230/460V AC 12.0/6.0 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 1 іп 3in 16 еіп Dayton 36VF01 36VF01 * 
1,740 213/5 230/460V AC 12.7/6.4 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. i%in  3in  16'7:in Dayton 2N984 2N984 * 
1,175 213/5T 230/460V AC 13.4/6.7 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 1%іп 3%in 16 in Dayton 36VF39 36VF39 * 
1,180 254/6U 230/460V AC 14.6/7.3 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 1%іп 334in 20%in Dayton 36VE96 36VE96 * 
* 60/50 Hz. T Usable at 200V at 1.0 SF. # Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. 
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MOTORS 


1-800-GRAINGER (472-4643) General Purpose AC Motors 


гг 
3-Phase NEMA Frame Rigid Base-Mount Motors 


SMALL MOTOR 
LEGISLATION 


Motor Motor 
Nameplate FullLoad Service Ins. Inverter Nom. Efficiency Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP. RPM Frame Voltage Amps Factor Class Rated Efficiency Group Dia. Length Length Brand Model No. 
Open Dripproof with Staal Frame (Cont.) 
3,900 230/460V AC 17.3/8.6 1.15 F Yes 88.5 % NEMA Prem. їйїп 2%in 15%sin Dayton 36VF40 36VF40 * 
3,500 1804 230/460V AC 17.3/8.7 1.15 F Yes 88.5 % NEMA Prem. lin 2*4in 15 віп Weg 007360T3E184T-S ЗЗНР18 
3,540 213/5 230/460V AC 17.8/8.9 1.15 F Yes 88.5 % NEMA Prem. 1 іп 3in 16%віп Dayton 36VF02 36VF02 * 
7% 1,770 213/5 230/460V AC 18.5/9.2 1.15 F Yes 91% МЕМА Ргет. T¥%in 3%in 16%in Dayton 36VF41 36VF41 * 
1,770 213/5 230/460V AC 18.5/9.25 1.15 F Yes 91% NEMA Prem. T¥%in 3%in 16 віп Weg 007180T3E213T-S — 33HP14 
1,175 254/6Т 230/460V AC 20.4/10.2 1.15 F Yes 90.2% МЕМА Prem. 1%іп “іп 20%#їп Dayton 36VF06 36VF06 * 
1,770 254/6U 230/460V AC 18.8/9.4 1:19 F Yes 91% МЕМА Prem. 1%іп 3Фіп 21 %ein Payton 2N985 2N985 * 
3,535 213/5Т 230/460V AC 23.3/11.6 T.15 F Yes 89.575; МЕМА Prem. Тіп 3%in  16in ayton 36VF42 36VF42 
3,535 213/5 230/460V AC 24.0/12.0 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. T¥%in 3%in 17 in Weg 010360T3E213T-5 ЗЗНР24 
1,770 213/5T 230/460V AC 24.8/12.4 1.15 F Yes 91.7% МЕМА Prem. 1%іп 3%іп 17%in Dayton 36VF43 36VF43 * 
10 1,770 213/5 230/460V AC 24.8/12.4 1.15 F Yes 91.7 % NEMA Prem. 1%іп 3%in 16 %віп Weg 010180T3E215T-S ЗЗНР20 
1,180 254/6T 230/460V AC 27.8/13.9 1.15 F Yes 91.7% МЕМА Prem. T%in “іп 20%in Dayton 36VF07 36VF07 * 
3,540 254/6U 230/460V AC 23.4/11.7 1.15 Ғ Yes 89.5 % NEMA Prem. їйїп 3%in 20%in Dayton 36VF03 36VF03 * 
1,770 254/6U 230/460V AC 25.7/12.9 1.15 F Yes 91776 МЕМА Prem. 1%іп 3% in 21 sin Dayton 2N986 2N986 * 
3,535 213/5 230/460V AC 34.4/17.2 1.15 F Yes 90.2 % NEMA Prem. 1%іп 3%in 17 іп Weg 015360T3E215T-5 — 33HP26 
45 3:930 213/5T 230/460V AC 34.0/17.0 1.15 F Yes 90.2% МЕМА Prem. Tin 3%in 181%6іп Dayton 36VF44 36VF44 * 
1,775 254/6 230/460V AC 37.2/18.6 1.15 F Yes 93 % NEMA Prem. 1% in 4in 20 i^ in Weg 015180Т3Е254Т-5 ЗЗНМ95 
1,770 254/6T 230/460V AC 36.4/18.2 1.15 F Yes 93% МЕМА Prem. 1%іп “іп  2272in Dayton 4GZC4 4GZC4 * 
20 3,530 254/6 230/460V AC 44.7/22.3 1.15 F Yes 91% NEMA Prem. Tin 4in 20 %in Dayton 36VF08 36VF08 * 
1,770 254/6T 230/460V AC 48.5/24.3 1.15 F Yes 93 % МЕМА Prem. T%in “іп 22%%їп Dayton 46707 46707 * 
25 3,530 254/6 230/460V AC 58.2/29.1 1.15 F Yes 91.7 % NEMA Prem. Tin 4in 20 %in Dayton 36VF09 36VF09 * 
1,765 284/6 230/460V AC 58.8/29.4 1.15 F Yes 93.6 % NEMA Prem. 1'?&in 4%in 25%in Dayton 46701 46701” 
Open Dripproof with Cast Iron Frame 
20 3,535 254T 230/460V AC 48.6/24.3 1.25 F — 91% NEMA Prem. 1% in 4in 20 %ein Weg 020360T3E2541-W40 1ХТХЗ 
1,765 256T 230/460V AC 48.2/24.1 1.25 F — 93 % NEMA Prem. 155 in 4in 22%віп Weg 020180T3bE256T-W40 1ХТХ2 
25 3,535 256T 230/460V AC 57.6/28.8 1.25 F = 91.7 % NEMA Prem. 1 ¥%in 4in 229віп We: 02536013E2561-W40 — 1XTX5 
1,770 284T 230/460V AC 59.0/29.5 1.25 F = 93.6 % NEMA Prem. t%in 4%in 23 %ein Weg 025180T3bE284T-W40  1XTX4 
30 3,545 28475 230/460 AC 70.0/35.0 1.15 F Yes 92.4 % NEMA Prem. T¥%in Зип 21/7: in Weg  03036013E284TS-W40 ТХТХТ 
1,770 286Т 230/460V AC 69.8/34.9 1.25 F Yes 94.1% NEMA Prem. їйїп 4%іп 24/sin Weg 030180T3bE286T-W40 — 1XTX6 
40 3,540 28675 230/460V АС 93.6/46.8 1.15 F = 93 % NEMA Prem. Thin З Ип 23%sin We 040360T3E28619-W40 1XTX9 
1,775 324Т 230/460V AC 95.2/47.6 1.15 F Yes 94.1% NEMA Prem. 2%in 5%in 25 %c6in Мед 040180T3b324T-W40 1ХТХ8 
3,560 32475 230/460 AC 113.0/56.5 1.15 F Yes 93 % NEMA Prem. 1%in 3%in 27 еіп Dayton 4GZD9 4GZD9 
50 3,555 324TS 230/460V AC 117.0/58.7 1.15 F = 93.6 % NEMA Prem. iin 3%in 24 %cin Weg _050360T3E324TS-W40 1ХТҮ2 
1,780 326T 230/460V AC 118.0/59 1.15 F Yes 94.5 % NEMA Prem. 2%in 5 йіп 28%sin Dayton 4GZE1 467Ғ1 
1,775 326Т 230/460V АС 117.0/58.5 115 Е — 945%  NEMAPrem. 2%in 5 “in 27 %ein eg 050180T3E3261T-W40 1ХТҮІ 
60 3,555 32675 230/460 AC 142.0/71.0 1.15 F = 93.6 % NEMA Prem. їйїп 3%in 251У6іп Weg 06036013E326TS-W40 1XTY4 
1,780 364T 230/460V AC 140.0/69.9 1.15 F 95 % NEMA Prem. 2%іп 5 іп 29%іп ^ Weg  060180T3E3641T-W40 1ХТҮЗ 
15 1,780 364/5Т 230/460V АС 171.0/85.5 1.15 F = 95 % NEMA Prem. 2%in 5%in 29 % in We 075180T3E365]-W40 — 1XTY5 
3,550 364Т5 230/460V AC 170.0/84.4 1.15 F = 94.1% МЕМА Prem. їйїп 3%іп 27 “in Weg  075360T3E364TS-W40 1XTY6 
100 3,550 365Т5 230/460V AC 232.0/116.0 1.15 F — 93.6 % NEMA Prem. їйїп 3%in 27 Біп Weg 100360T3E365TS-W40 1ХТ76 
1.780 404T 230/460V AC 230.0/1150 — 1.15 F = 95.4% —NEMAPrem. 2%in 7 іп 34%in “Мей 100180Т3Е404Т-М40 — 1XTY7 
425 3,550 40475 230/460V АС 212.0/136.0 1.15 F = 94.1 % NEMA Prem. 2%in 4Yin 31 %in We: 125360T3E404TS-W40 1Х177 
1,780 405T 230/460V AC 276.0/138.0 — 1.15 F = 95.4% — NEMAPrem. 2%in 7 %in 34%in Weg 125180Т3Е405Т-М40 1ХТҮ8 
150 3,555 405TS 460V AC 162.0 1.15 F — 94.5 % NEMA Prem. 2%in 4%in 31%in Weg 150360T3G405TS 1XTZ8 
1,785 444T 460V AC 166.0 1.15 F = 95.8%  NEMAPrem. 3%іп 8 %in 391%6іп Weg 150180T3G444T 1XTY9 
200 3,575 4447S 230/460V AC 228.0 1.15 F 95 % NEMA Prem. 236in 4%in 36 Vein Weg 200360T3G444TS 1XTZ9 
1,780 445T 230/460V AC 229.0 1.15 F 95.8%  NEMAPrem. 3%in 8%in 39 Xin Ме 200180736445Т 1ХТ21 
Totally Enclosed Nonventilated with Steel Frame 
A 1,725 48 208-230/460V AC 1.10-1.10/0.50 1 B Yes 69.7 % Premium Vb in Tin 9/в6іп Dayton 3N349 3N349 * 
3,450 48 208-230/460V AC 1.20-1.10/0.60 1.15 B Yes 12% Premium Win Twin 9%in Dayton 3N854 3N854 * 
у 1,725 48 208-230/460V АС 1.30-1.30/0.70 1 B Yes 72 % Ргетішті Vb in {Yin 10/віп Dayton 3N350 3N350 * 
1,765 56 208-230/460V AC 1.50-1.40/0.70 1 F Yes 12% Premium 58 іп 1 іп 10%віп Dayton 3N694 3N694 * 
A 1,755 56 208-230/460V АС 1.90/1.80-1.00 1.15 F Yes 18.5 % Premium % in 1%in 10%ein Dayton 3N695 3N695 * 
ЕЛ 1,725 56 208-230/460V AC 2.9-2.8/1.40 — 1.15 B Yes 81.1% Premium Hin 1%in 1178in Dayton 3N696 3N696 * 
1 1,750 56H 230/460V AC 3.1-3.0/1.50 1.25 F Yes 85.5 % NEMA Prem. % in 1%їп _11%їп Dayton 482183 487783 71 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Steel Frame 
И 3,475 56 208-230/460V AC 1.00-0.91/0.46 1.15 F Yes 57.5 % = % in 1%in_11 іп Weg .2536Е53Е56-5 35JF93 
1,765 56 208-230/460V АС 1.20-1.00/0.52 1.15 F Yes 70 % -- іп Tin 11 %in Weg .2518Е53Е56-5 35JF94 
3,485 56 208-230/460V АС 1.30-1.20/0.60 1.15 F Yes 62 % == Hin 1%i 11%in Weg .3336ES3E56-S 35JF95 
% 1,765 56 230/460V AC 1.50/0.70 1.25 F Yes 72% Standard 96 in 2%in 11'%ein Dayton 2N864 2N864 * 
1,765 56 208-230/460V AC 1.40-1.30/0.62 1.15 F Yes 74 % -- e іп 1%in 1194in Weg .3318ES3E56-S 35JF96 
1,140 56 208-230/460V АС 1.40-1.40/0.70 1 B Yes 70 % Efficien іп 1 іп 11 іп Dayton 21925 2N925 * 
3,450 48 208-230/460V AC 2.00-2.00/1.00 1.15 B Yes 76% Efficien Win Tin 10%ein Dayton 10С901 10C901 * 
1,725 48 208-230/460V AC 1.90-1.90/1.00 1 B Yes 74% Standard Yin 1#їп 11%in Dayton 100897 100897 * 
V 3,500 56 208-230/460V AC 1.70-1.50/0.80 1.25 F Yes 12% Standard Ye in 2%in 11 %4ein Dayton 3N442 3N442 * 
1,745 56 208-230/460V AC 1.80-1.70/0.90 1.25 F Yes 75.5 % Standard Yin 2йіп 111/6іп Dayton 2N865 2N865 * 
1,160 56 208-230/460V АС 2.2-2.00/0.99 1.15 F Yes 12 % == іп iin 12 віп Weg .5012Е53Е56-5 35ЈЕ88 
1,155 56 230/460V AC 2.00/1.00 125 F Yes 77% Efficien Yin 2 Vin 121%6іп Dayton 2N926 2N926 * 
1,705 48 208-230/460V АС 2.8-2.8/1.50 1 B Yes 74 % Efficien Win Twin 11 %in Dayton 10C899 100899 * 
3,500 56 208-230/460V AC — 2.4-2.2/1.10 1 F Yes 75.5 % Efficien Yin 2Йїп 11 ‘Vein Dayton 3N443 3М443 * 
М 3,475 56 208-230/460/ АС 2.5-2.3110 1415 Ғ Yes 72% = Ya in lin 11 sin Weg .7536Е53Е56-5 35ЈЕ89 
1,750 56 208-230/460V Аб 2.7/1.30 1.25 F Yes 78.5 % Standard Yin  2¥%in 11 Vein Dayton 2N866 2N866 * 
1,155 56 208-230/460V AC 2.9-2.7/1.30 1.15 F Yes 15.5 % -- іп 1%їп 12!/sin Weg .7512Е53Е56-5 35ЈЕ91 
1,155 56H 208-230/460V AC 3.0-2.9/1.50 — 1.15 F Yes 78.5 % Efficien Ain 1%in 12%іп Dayton 3N427 3N427 * 
3,435 56 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 F Yes 18.5 % NEMA Prem. Hin T%in 11 %in Weg O0136ET3EW56-S — 52XR33 
1,765 56C 230/460V AC 2.9/1.50 1.15 F Yes 85.5% МЕМА Prem. Yin Tin 13%in Мед 00118ЕТ3Е565-5 52Х830 
1,755 56H 230/460V AC 3.0/1.50 1.25 F Yes 85.5 % NEMA Prem. ye in 1%in 12%in Dayton 482184 487184 * 
1 1,155 56Н 208-230/460/ АС 3.5/1.80 1.25 F Yes 82.5 % NEMA Prem. 56 іп 178іп 12%in Dayton 482J85 482J85 * 
1,755  143-5T/56HZ 230/460У AC 3.1-3.0/1.50 1.25 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 7$ in 2 Ys in 13 in Dayton 2NKX4 2NKX4 * 
1,155 143-5T/56HZ 208-230/460V AC 3.8/1.90 1.25 F Yes 82.5 % NEMA Prem. 75 in 2 ^in 13 in Dayton 2NKX6 2NKX6 * 
1,760 182/4 208-230/460V AC 3.47.70 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 76 in 2%in 15 йіп Dayton 2N933 2N933 * 
1,170 182/4 208-230/460V AC 3.2/1.60 1.15 F Yes 82.5 % NEMA Prem. 76 in 2⁄ain__15%in Dayton 36VE88 36/Е88 * 
3,465 56H 208-230/460V AC 3.9/1.9 1.15 B Yes 84 % NEMA Prem. Ain 1%in 12%in Dayton 4827186 487786 * 
1,755 56Н 208-230/460V AC 4.3/2.1 1.25 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 56 іп 17іп 12%in Dayton 482188 487188 * 
1,730 56Н 208-230/460V AC 4.1/2.00 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. ye in 1%in 13'94ein Dayton 6VPFO 6VPFO * 
3,515  143-5T/56HZ 208-230/460V AC 4.0/2.00 1.25 F Yes 84 % NEMA Prem. 76 in 2 ^in 13 in Dayton 2NKY5 2NKY5 * 
1% 1,755  143-5T/56HZ 208-230/460V АС 4.5-4.3/2.2 1.25 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 7$ in 2%1п 12 7in Dayton 2NKX8 2NKX8 * 
3,455 182/4 230/460V AC 3.9/1.9 1.15 F Yes 84 % NEMA Prem. 7$ in 2 йіп 15 Йіп Dayton 28946 203946 * 
1,765 182/4 208-230/460V AC 4.4/2.2 1.15 F Yes 84 % NEMA Prem. Ain 2%in 15%in Dayton 36VF24 36VF24 * 
1,170 182/4 208-230/460V AC 4.5/2.2 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 7% in 2%in 16%in Dayton 36VE89 36VE89 * 
1,170 182/AT 208-230/160У AC 5.8/2.9 1.15 F Yes 87.5% МЕМА Prem. Twin 2% in 1694sin Dayton 4GYY7 4GYY7 * 
* 60/50 Hz. T Usable at 200V at 1.0 SF. ¢ Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. 
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UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS 
General Purpose AC Motors 


ШЕП NEMA ШЕП NEMA 


SMALL MOTOR 
LEGISLATION 


3-Phase NEMA Frame Rigid Base-Mount Motors 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


EE 
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Motor Motor 
Nameplate Full Load Service Ins. Inverter Мот. Efficiency Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Class Rated Efficiency Group Dia. Length Length Brand Model No. 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Steel Frame (Cont.) 
3,505 56H 208-230/460V AC 5.0/2.5 1.25 F Yes 85.5 % NEMA Prem. % in 1%in_ 12%in Dayton 4827189 487189 * 
1,750 56H 208-230/460V AC 5.7/2.8 1.25 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 56 іп T%in 12%іп Dayton 487190 487190 * 
1,745 56H 208-230/460V AC 5.4/2.7 1:15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. % in 1%in 13%in Dayton 36VF93 36VF93 * 
3,505  143-5T/56HZ —230/460V AC 4.8/2.4 1.25 F Yes 85.5 % NEMA Prem. % in 2%in 12%in Dayton 2NKY1 2NKY1 * 
2 1,750 143-5T/56HZ 230/460/ AC 5.9-5.7/2.8 1.25 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 7% in 2 ain 121%6іп Dayton 2NKY3 2NKY3 * 
3,510 182/4 208-230/460V AC 5.4/2.7 1.15 F Yes 84% NEMA Prem. 7$ in 2%in 15%in Dayton 36VF26 36VF26 * 
1,765 182/4 208-230/460V AC 6.0/3.0 1.15 F Yes 84% МЕМА Prem. 7$ in 2%in 15%in Dayton 36VF25 36VF25 * 
1,165 182/4T 208-230/460/ AC 6.6/3.3 1:15 F Yes 88.5 % NEMA Prem. їйїї 2%in 16%sin Dayton 4GYY8 4GYY8 * 
1,175 213/5 208-230/460V AC 6.3/3.1 1.15 F Yes 88.5 % NEMA Prem. 1 іп 3in 19 “in Dayton 2N943 2N943 * 
3,510 — 143-5T/56HZ 208-230/460V АС 2273. 1.25 F = 5%  NEMAPrem. 5 in Zin 13 in Dav ton 410774 410774 
3,510 182/4 208-230/460V AC 1.6/3.8 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 7$ in 2%in 15%in Dayton 36VF27 36VF27 * 
1,765 182/4T 208-230/460/ AC 7.6/3.8 1.15 F Yes 89.5% МЕМА Prem. їйї  2%in 17 %esin Dayton 36VF28 36VF28 * 
3 3,540 182T/4T — 208-230/460V AC 1.8/3.9 1.15 F Yes 87.5 9b NEMA Prem. T¥in 2*4in 14%in Dayton 2NKY7 2NKY7 * 
1,770 213/5  208-230/460V AC 7.8/3.9 1.15 F Yes 87.5% МЕМА Ргет.  1%in 3in 18 %ein Dayton 36VE86 36VE86 * 
1,170 213/5 208-230/460V AC 8.9/4.5 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 1 іп 3 in 19%in Dayton 2N944 2N944 * 
1.175 213/5T ^ 208-230/460V AC 8.3/4.1 1.15 F Yes 89.5% МЕМА Prem. 1%іп 3%in 19%6in Dayton 36VF29 36VF29 * 
3,500 182/4T — 208-230/460V АС 11.8/5.9 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. Twin 2%in 17 Xin Dayton 36VF04 36VF04 * 
1,750 182/4T — 208-230/460V АС 13.0/6.4 1.15 F Yes 89.5% МЕМА Ргет. 1¥%in 2%in 179:ein Dayton 36VF05 36VF05 * 
5 3,485 213/5 230/460V AC 12.4/6.2 1.15 Ё Yes 88.5 % NEMA Prem. 1 іп 3in 19 “in Dayton 2N949 2N949 * 
1,770 213/5 208-230/460У/ AC — 12462 1.15 F Yes 87.5% МЕМА Prem. 1Y6in 3in 18V in Dayton 36VE87 36VE87 * 
1,175 213/5T  208-230/460V AC 13.4/6.7 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 1%п 3%in 20 in Dayton 36VF30 36VF30 * 
11/5 254/6U 208-230/460/ AC 140/70 1.15 Е Үеѕ 89.5 % Standard 1%іп 3% in 22%6in Dayton 36VE90 36VE90 * 
3,540 273/51 — 208-230/460V АС 17.6/8.8 1.15 F Yes 90.2 % NEMA Prem. їп 39 in 20%in Dayton 36VF31 36VF31 * 
7% 1,70 213/5T 208-230/460/ AC 18.1/9.0 1.15 F Yes 91.7 % NEMA Prem. 138in 3%in 18'%s6in Dayton 36VF32 36VF32 * 
1,770 254/6U 208-230/460/ AC 18.4/9.2 1.15 F Yes 91.7 96 NEMA Prem. 1%іп 3*4in 23 йіп Dayton 24938 2N938 * 
10 3,485 213/5T 208-230/460/ AC — 23.9/12.0 1.15 F Yes 91% МЕМА Prem. T¥%in 3%іп 20%in Dayton 4GYZ7 4GYZ7 * 
1,755 213/5T 230/460V AC 24.4/12.2 1.15 F Yes 91.7 96 NEMA Prem. T¥%in 3%in 19%s6in Dayton 36VF33 36VF33 * 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Cast Iron Frame 
3,475 143 230/460V AC 2.8/1.40 1:15 F Yes 80% МЕМА Prem. % in 2%in 12%s6in Dayton 2MXT3 2MXT3 
1,760 143 230/460V AC 2.9/1.50 1.25 F = 84 % NEMA Prem. 7/ in 2VY%in 13% іп Weg 00118ET3E143T-W22 бАН27 
1 1,745 143 230/460V AC 2.71.40 1.15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 7% in 2%in 12%ein Dayton 2MXT4 2MXT4 
1,160 145 230/460V AC 3.2/1.60 К Ё Yes 82.5 % NEMA Prem. 7/ in 2Y%in 13%6in Dayton 2МХТ5 2МХТ5 
1,160 145 230/460V AC 3.5/1.70 1.25 F = 82.5 % NEMA Prem. 7% in 2%in 13%in Weg 00112ET3E145T-W22 бАН26 
875 182 230/460V AC 4.6/2.3 1.25 F = 78.5 % NEMA Prem. i%in 2%in 15 іп Weg 00109ET3E182T-W22 6AHZ5 
3,485 143 230/460V AC 3.9/1.9 1.15 F Yes 84 9b NEMA Prem. 74 in 2Y.in 12%sin Dayton 2MXT6 2MXT6 
3,480 143 230/460V AC 3.9/2.00 1.25 Е = 84% NEMA Prem. 7% in 2%in 13%in Weg 00156ET3E143T-W22 6AHZ9 
1,755 145 230/460V AC 4.0/2.00 1.25 F — 86.5 % NEMA Prem. 76 in 2%in 13%in Weg 00158ET3E145T-W22 бАУА0 
1% 1, 740 145 230/460V AC 4.0/2.00 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. % in 2%in 13 %6in Day on 2MXT7 2MXT7 
865 182/4T 230/460V AC 5.4/2.7 1.25 Е = 82.5% NEMAPrem. 1%in 2%in 15 іп eg _ OOT59ETSE184T-W22 бАЈА1 
1,180 182 230/460V AC 4.7/2.4 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 1%іп 2%in 14 ‘Mein Day on 2MXT8 2MXT8 
1.170 182T 230/460V AC 5.1/2.5 1.25 F — 87.5% МЕМА Prem. їйї 2% in 15 іп eg 00152ET3E182T-W22 бАН78 
3,480 145 230/460V АС 5.0/2.5 1:15 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 75 in 2%in 13 %6in Dayton 2MXT9 2MXT9 
3,475 145T 230/460V AC 5.1/2.6 1.25 F = 85.5% МЕМА Prem. Ain 2%in 13%in eg  00236ET3E145T-W22 БАУА5 
1,755 145 230/460V AC 5.5/2.8 1.25 F ті 86.5 % NEMA Prem. 7% in 2%in 13 %in Weg 00218ET3E145T-W22 — 6AJA4 
2 1,730 145T 230/460V AC 5.0/2.5 1.15 F Yes 86.5% МЕМА Prem. Ain 2%in 13%6in Dayton AUI 2MXU1 
1,180 184 230/460V AC 6.1/3.1 1.15 F Yes 88.5 % NEMA Prem. 1%in 2%in 15%in Dayton MXU2 2MXU2 
1,170 184T 230/460V AC 6.44/3.22 1.25 F = 88.5% NEMAPrem. 1%in 2%in 15 іп eg OOZES ETAT: W22  6AJA3 
875 213 230/460V AC 6.8/3.4 1.25 F = 85.5 % NEMA Prem. 1%іп 3%in 19%in Weg 00209ET3E213T-W22 — 6AJA2 
3,515 T82T 230/460V AC 7.3/3.6 T.25 F = 5% NEMAPrem. Twin 2%in 15%in Мед 182T-W22 БАЈА 
3,500 182 230/460V AC 7.4/3.7 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 1йїї 2%in 141/6іп Dayton 2MXU3 2MXU3 
1,760 182T 230/460V AC 7.6/3.8 1.15 F Yes 89.5% NEMAPrem. 1%in 2%in i4iVein Dayton 2MXU4 2MXU4 
3 1,760 182 230/460V AC 7.8/3.9 1.25 F — 89.5 % NEMA Prem. Tin 2%in 15 Йіп Weg 00318ET3E182T-W22 — 6AJA8 
1,180 213 230/460V AC 8.4/4.3 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 138in 3%іп 18 in Dayton 2MXU5 2MXU5 
1,175 213 230/460V AC 8.8/4.4 1.25 F — 89.5 % NEMA Prem. 1%іп 3%in 19%in Weg 00312ET3E213T-W22 — 6AJA7 
870 215 230/460V AC 9.1/4.6 1.25 F Yes 85.5 % NEMA Prem. 1%п 3%in 19%in Weg OO309ET3E215T-W22 бАУАб 
3,500 184 230/460V AC 12.0/6.0 1.15 F Yes 98.5 % NEMA Prem. Twin 2%in 16%sin Dayton 2MXU6 2MXU6 
3,485 184 230/460V AC 11.8/5.90 1.25 F = 88.5 % NEMA Prem. Тиіп 2%in 15 іп Weg 00536ET3E184T-W22 бАЈСЗ 
1,755 184 230/460V AC 12.9/6.5 1.25 F = 89.5 % NEMA Prem. 1%in 2%in 15 іп Weg 00518ET3E184T-W22 бАЈС2 
5 1,750 184 230/460V AC 12.4/6.2 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 1V&in 2%in 15%in Dayton 2MXU7 2MXU7 
1,175 215 208-230/460V AC 13.8/6.9 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 1%іп 3%in 19%in Dayton 2MXU8 2MXU8 
1,170 215 230/460V AC 13.7/6.8 1.25 F == 89.5 % NEMA Prem. 1%in 3%іп 19% in Weg 00512ET3E215T-W22 6AJC1 
882 254 230/460V AC 15.2/7.6 1.25 F — 87.5 % NEMA Prem. 1%in 4in  24'9in Мед 00509ET3E254T-W22 — 6AJCO 
3,520 213 230/460V AC 17.5/8.8 1.25 F — 89.5 % NEMA Prem. 1Xin 3%in 19%in Weg 00736ET3E2131-W22 — 6AJC6 
3,510 213 230/460V AC 17.8/8.9 1.15 F Yes 89.5 % NEMA Prem. 1%іп 3%іп 18 in Dayton 2MXU9 2MXU9 
7 1,770 213 230/460V AC 19.6/9.8 1.15 Ё Yes 91.7 96 NEMA Prem. 1%іп 3%in 18 in Dayton 2MXV1 2MXV1 
1,765 213 230/460V AC 18.4/9.2 1.25 F == 91.7 % NEMA Prem. 1%іп 3%іп 19%in Weg 00718ET3E213T-W22 — 6AJC5 
1,175 254 230/460V AC 19.0/9.48 1.25 F = 91% МЕМА Prem. 1%in 4in 2417У6іп Weg 00712ET3E254T-W22 — 6AJC4 
1,165 254T 230/460V AC 20.9/10.4 1.15 F Yes 91% NEMA Prem. 1%іп 4in 23 Vein Dayton 2MXV2 2MXV2 
3,510 215 230/460V AC 23.2/1.6 1.25 F = 90.2 % NEMA Prem. TAn 3%n 19%in Weg 01036ET3E215T-W22 БА.709 
3,505 215T 230/460V AC 23.0/11.5 1.15 F Yes 90.2% МЕМА Prem. 1%іп 3%in 197 іп Dayton S 2MXV3 
10 1,770 215 230/460V AC 25.8/12.9 1.15 F Yes 91.7 96 NEMA Prem. 1%іп 3%in 19 іп Day on MXV4 2MXV4 
1,765 215T 230/460V AC 24.8/12.4 1.25 E = 91.7% МЕМАРгет 1%іп 3%in 19 іп eg QTOTSETSE?TST- W22  6AJC8 
1,180 256 230/460V AC 27.8/13.9 1.15 F Yes 91% NEMA Prem. 1% in 4in 25 віп Dayton 2MXV5 2MXV5 
1,175 256T 230/460V AC 26.6/13.3 1.25 F — 91 96 NEMA Prem. 155 in Ain 241У6іп ей O1012ET3E256T-W22 — GAJC7 
1,765 254/6T 230/460V AC 36.0/18.0 1.25 F = 92.4 % NEMA Prem. Tin 4in 24 %ein Weg 01518ET3E254T-W22 БАЛ) 
3,540 254T 230/460V AC 35.5/17.7 1.15 Е Үеѕ 91% NEMA Prem. 1%іп 4in 23 Mein Dayton 2MXV6 2MXV6 
15 3,530 254 230/460V AC 34.4/17.2 1.25 F == 91% NEMA Prem. 1% in 4in 24!9:sin Weg 01536ET3E254T-W22 бА/02 
1,770 254T 230/460V AC 37.5/18.8 1.15 F Yes 92.4% МЕМА Prem. Tin 4in 2%sin Dayton 2MXV7 2MXV7 
1,175 230/460V AC 35.8/17.9 1.25 F — 917% МЕМА Ргет. 1%їп 4%in 27 Увіп Ме O1512ETSE284T-W22 бА/00 
; 3/23. Е А гет. Rin "ein Па 
3,520 256 230/460V AC 46.4/23.2 1.25 F == 91% NEMA Prem. 1% in 4in 241Увіп Weg 02036ET3E256T-W22 — 6AJD5 
20 1,770 256 230/460V AC 48.5/24.3 1.15 Ё Yes 93 % NEMA Prem. 1% in 4in  27!3:sin Dayton 2MXW1 2MXW1 
1,765 256 230/460V AC 48.2/24.1 1.25 F E 93 % NEMA Prem. 1%in 4in 247 %ein Weg 02018ET3E256T-W22 бА/04 
1,175 286 230/460V AC 48.4/24.2 1.25 F = 91.7 % NEMA Prem. 1/&sin 4%іп 271У6іп Weg 02012ET3E286T-W22 — 6AJD3 
1,775 284 230/460V AC 61.8/30.9 1.15 F Yes 93.6 % NEMA Prem. 1721 4%in 30Viein Dayton 2MXW4 2MXWA4 
1,765 284 230/460V AC 59.0/29.5 1.25 F == 93.6 % NEMA Prem. 1%in 4%in 279: in Weg 02518ET3E284T-W22 — 6AJD7 
25 3,550 284TS 230/460V AC 58/29 1.15 F Yes 91.7 96 NEMA Prem. 1%іп 3%in 25%sin Dayton 2MXW3 2MXW3 
3,545 284TS 230/460V AC 57.0/28.5 1.25 F — 91.7 96 NEMA Prem. 1¥%in 3%in 26%віп Weg _02536ET3E284TS-W22 6AJD8 
1,180 324 230/460V AC 61.6/30.8 1.25 F = 93 % NEMA Prem. 2V&in 5%in 31%in Weg 02512ET3E324T-W22 — 6AJD6 
1,770 286 230/460V AC 13.2/36.6 1.15 F Yes 93.6 % NEMA Prem. 1%in 4%in 31 %in Dayton 2MXW7 2MXW7 
1,765 286 230/460V AC 70.2/35.1 1.25 F Yes 93.6 % NEMA Prem. 1%in 4%in 27%cin Мед O3018ET3E286T-W22 6AJEO 
30 3,550 28675 230/460 AC 68.8/34.4 1.15 F Yes 91.7 96 NEMA Prem. 1%in 3 іп 28 ї%еіп Dayton 2MXW6 2MXW6 
3,535 28675 230/460 AC 67.6/33.8 1.25 d Yes 91.7 % NEMA Prem. T%in 3%in 26 96еіп Weg 03036ЕТЗЕ286Т5-//22 6AJET 
1,180 326 230/460V AC 72.4/36.2 1.25 F Yes 93 % NEMA Prem. 2V&in 5%in 31 %in Weg 03012ETSE326T-W22 — 6AJD9 
* 60/50 Hz. 1 Usable at 200V at 1.0 SF. Complies with 2015 efficiency legislation for small-frame motors; see page 5 for more information. р 
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Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) General Purpose AC Motors 


3-Phase енде Frame Rigid Base-Mount Motors 


Motor Motor 
Nameplate FullLoad Service Ins. Inverter Nom. Efficiency Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Class Rated Efficiency Group Dia. Length Length ^ Brand Model No. 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Cast Iron Frame (Cont. i 
1,775 324T 230/460V AC 94.8/47.4 1.15 F Yes 94.1%  NEMAPrem. 2%in 5 йіп 29'94sin Dayton 2MXX1 2MXX1 
1,770 324T 230/460V AC 94.2/47.1 1.25 F — 94.1% NEMAPrem. 2%in 5%in 31%in Weg 04018ET3E324T-W22 — 6AJES 
40 3,560 324TS 230/460V AC 91.0/45.5 1.15 F Yes 92.4% МЕМА Ргет. 1%in 3%in 287віп Dayton 2MXW9 2MXW9 
3,555 324TS 230/460V AC 91.6/45.8 1.25 F — 92.4% NEMAPrem. 1%in 3%in 29%in Weg  04036ET3E324TS-W22 6AJE4 
1,185 364/5 230/460V AC. 93.0/46.5 1.25 F — 941% —NEMAPrem. 2%іп 5 іп 34%sin Weg 04012bT3E364T-W22 бАМЕ2 
1.780 326T 230/460V AC 119.0/59.5 1.15 F Yes 94.5% XNEMAPrem. 2%in 5 in 31 Asin Dayton 2MXX4 2MXX4 
50 1.775 326T 230/460V AC 118.0/59.2 1.25 F — 94.5% МЕМА Ргет. 2%in 5Иип 31 %in Мей 05018ET3E326T-W22 —6AJEG 
3,550 32675 230/460V AC 112.0/56.1 1.25 F — 93 % NEMA Prem. 1%in 3%in 29%in Weg  05036ET3E326TS-W22  6AJE7 
1,180 364/5T 230/460V AC. 115.0/57.4 1.25 F — 94.1% ^ NEMAPrem. 2%in 5%in 34 7%/ein Weg 05012bET3E365T-W22 бАМЕ5 
1.775 364/5 230/460V AC 143.0/71.6 1.25 F — 95 % NEMA Prem. 2%in 5%in 347isin Weg 06018ЕТЗЕЗ64Т-//22 БАУЕ9 
60 3,560 364/5TS 230/460V AC 134.0/67.0 1.25 F = 93.6% МЕМА Prem. THin 3%in 32%6in Weg  O6036ET3E364TS-W22  6AJFÜ 
1190 404/5 ЖЕДЕ ЖЕЛГЕН e E — E % NEMA Prem. 24 in D in mE in Weg 080125 3E404T-W22 — 6AJE8 
1, 364/5 4 168. Л Т. — .4% rem. 8 in Bin 534 ein eg 1 - 
75 3,555 364/5TS 230/460V AC 164.0/81.9 1.25 F = 93.6% NEMA Prem. 1%in 3%in 32%6in Weg  07536ET3E365TS-W22 бАЈЕЗ 
1,180 404/5T 230/460V AC 170.0/84.9 1.25 F = 94.5%  NEMAPrem.  275in 7 Vain 39 %іп Мей 07512bET3E405T-W22 —6AJF1 
1.775 404/5 230/460V АС. 222.0/111.0 1.25 F — 95.4% МЕМА Рет. 2%in 7 “in 39%in Weg  10018ET3E405T-W22 — GAJF5 
100 3,555 404/5TS 230/460V AC 220.0/110.0 1.25 E = 941% NEMAPrem. 2%in 4%in 36%in Weg  10036ET3E405TS-W22  6AJF6 
1.185 ET 220/460/ А6 SPUMA 0 E F — mE перет. 34 in E Yin E in Weg 100125 3E444T-W22 бАУҒА 
1; V 139. 1. — EE rem. 5 in ys in ^e in eg 1 - 
125 1,185 444/5 230/460V AC 143.0 1.15 F — 95 % NEMA Prem. 3%іп 8%in 459в Мей  12512ET3G445T-W22  6AJF7 
3,570 444/5TS 230/460V AC 134.0 1.15 F = 95 % NEMA Prem. 2%in 4%in 41 %cin Weg  12536ET3G444TS-W22 6AJF9 
150 — 1,780 444/5 460V AC 170.0 1.15 F — 95.8% МЕМАРтет. 3%in 8%in 45%cin Weg  15018ET364451-W22  6AJGU 
3,570 A44/5TS 460V AC 163.0 1.15 F — 95 % NEMA Prem. 2%іп 434in 417віп Weg  15036ET3G445TS-W22 6AJG1 
200 — 1:789 445/7 460V AC 230.0 1.15 F — 96.27; —NEMAPrem. 3%in 8%in 48%in Weg  20018ET364471-W22  6AJG2 
3,570 445/7TS 460V AC 219.0 1.15 F = 95.4% NEMAPrem. 2%іп 4%in 44 197еіп Weg  20036ET3G447TS-W22 6AJ63 


. NEMA 
marathon ШШ 


3-Phase NEMA Frame Rigid Base- 
Mount Motors with Aegis Rings 


= Totally enclosed = Service factor: 1.15 Bearing protection rings provide a grounding path to 207546 
fan-cooled = Inverter rated divert currents away from bearings to ground. Design 
= Rotation: CW/CCW = Bearings: ball prevents bearing fluting damage for motors controlled 
= Thermal = Max. ambient by variable frequency drives. Cast-iron frame. Suitable 
protection: none temp.: 40°C for use on blowers, compressors, conveyors, pumps, 
= Voltage: 230/460 = 1-yr. warranty and other machinery in dirty and dusty environments. 
Nameplate Full Load Ins. Nom. Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Amps Class Efficiency Dia. Length Length Model | No. 
15 1,755 145T 4.6/23 86.5 % in 2%іп  14in 145ТТЕМ16046 407949 
2 1,755 145T 6.0/3.0 86.5 % Тіп 2%іп 14in  145ITFN16045 407950 
3 1,765 182T 8.0/4.0 8259, vin 2%in 15 іп 182ТТҒСО6070 407951 
5 1,755 184T 12.16.2 815% 1)іп 2%in 17 %in 184ТТҒСП6070 407952 


91.7 % T%in 3%in 19%in 213ТТЕСО6070 482Р73 
91.7% T%in 3%іп 22%іп 215TTFCD6070 482804 
94.5 % 1% іп 4in 23 “іп 254TTFCD6070 402955 
94.5 % T%in 4in 25 Yin 256ТТЕСО6070 407956 
95.4 % Thin 4%іп 26 %sin  284TTFCD6070 402957 
95.4 % їйї 4%іп 271У76іп  286TTFCD6070 407958 402956 
95.8 % 2%in 5 “in 30% in __324TTDBD6070 407959 

96.2 % 2%in 5 “in 3i %in 326770806070 407960 


7% 1,765 2137 19.2/9.6 

10 1,765 2157 26.6/13.3 
15 1,775 2541 — 37.5/18.8 
20 1,775 256T — 480/241 

25 1,775 2841 — 62.0/31.0 
30 1,775 286T 73.0/36.5 
40 1,780 324T 95.0/47.5 
50 1.775 326T 120.0/60.0 


- pa = emi LE 
BEARING PROTECTION AING 


NEMA Frame Shaft Grounding Rings 


Help extend motor life by deflecting variable frequency drive (VFD) shaft voltage before it can damage shaft 
bearings. Protect both motor bearings and the bearings in attached equipment. Aluminum construction. 
Include mounting brackets. 


Ga fns tas bna ins taa m rm bas 0 


1-Piece 
14R028 


1-PIECE SPLIT RING 


Fits Item Item 
Shaft Dia. For Use With No. No. 
Grounding Rings 
% in Motor Frame 56 14R028 41D790 
7$ in Motor Frames 143T, 145T 14R029 41D791 
1 іп Motor Frames 182Т, 184T 14R030 41D792 
T% in Motor Frames 213T, 215T 14R031 41D793 
1%in Motor Frames 254Т, 256T, 284Т5, 286Т5 14R032 41D794 --- 
1%in Motor Frames 284T, 286T, 324TS, 32675, 36475, 365TS 14R033 41D795 
2 Vin Motor Frames 324T, 3267, 40475, 405TS 14R034 41D796 
2% in Motor Frames 364T, 365T, 444TS, 445TS, 447TS, 449TS 14R035 41D797 
2 74 in Motor Frames 404T, 405T 148036 410798 Split Ri 
356 in Motor Frames 444T, 4451, 4477, 449T — 410799 plit Ring 
Conductive Mounting Epoxy 41D790 
5 min., 0.5 oz 14С789 — | 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 17 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. = 
General Purpose AC Motors Details on page A1. 


ауелі ШЕП marathon: NEMA 


3-Phase NEMA Frame Face- & 
Face/Base-Mount Motors 


a Rotation: CW/CCW These motors power pumps, 
= Thermal protection: none ventilation equipment, speed 
= Bearings: ball reducers, machine tools, and 
= Max. ambient temp.: 40°C other shaft-end-mounted indus- 
= Warranty: 1 yr. on Dayton trial equipment. They operate 
Open Dripproof Totally Enclosed and Marathon; З уг. on Weg with a higher torque and greater 
with Face/ Fan-Cooled = Usable at 208V efficiency than single-phase 
Base-Mount with Face-Mount models of the same HP, rpm, and 
31LH59 3N841 r 
frame size. 
Motor Motor 
Nameplate Full Load Service Ins. Inverter Nom. Efficiency Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Class Rated Efficiency Group Dia. Length Length Brand Model No. 
Open Dripprovt with Face/Base-Mount, Steel Frame 
VA 120 560 230/460V АС 1.00/0.50 1.35 F Yes 69.5 % Premium іп 1%іп 91У6іп Dayton 31LH54 31LH54 
3,510 56C 230/460V AC 1.10/0.60 1.35 F Yes 12% Premium Ув in 1%in 10%віп Dayton 31LH56 31LH56 
Và 1,765 56C 230/460V AC 1.30/0.68 1.35 F Yes — 734% Premium % in їйїп 10%віп Dayton 31LH57 31LH57 
1,140 56C 230/460V AC 1.50/0.70 1.35 F Yes 714% Premium іп 1 іп 109/віп бау on 31LH58 31LH58 
3,490 56C 230/460V AC 1.60/0.81 1.25 Е Yes 4% Premium & in T%in  10%ein Dayton ЗТЇН59 ЗТСН59 
» 1,765 566 230/460V AC 1.70/0.86 1.25 F Yes 18.2 % Premium y$ in T%in 101/віп Dayton 31LH60 31LH60 
1,155 56C 230/460V AC 2.00/0.99 1.25 F Yes 75.3 % Premium H in їйїп 101/6іп Dayton 31LH61 31LH61 
3,485 56C 230/460V AC 2.3/1.10 1.25 F Yes 16.8 % Premium ys in T%in 1017/віп Dayton 31LH62 31LH62 
98 1,760 56C 230/460V AC 2.3/1.20 1.25 F Yes 811% Premium іп T%in 11 %in Dayton 31LH63 31LH63 
1,160 56HC 230/460V AC 2.5/1.30 1.15 Е Yes 81.7 % Premium іп 1%іп 11%іп Dayton 31LH64 31LH64 
3,470 56C 230/460V AC 3.0/1.50 1.25 F Yes 77% Premium ЕЗШ Tl7&in 1017/6іп Dayton STLH65 S1LH65 
1,760 56HC 230/460V AC 3.1/1.60 1.15 F Yes 83.5 % Premium % in T%in 11%іп Dayton 31LH66 31LH66 
1 1,760 143/5TC 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 Е Yes 85.5% NEMAPrem. “іп 2%in 11%віп Dayton 36VF51 36VF51 
3,520 — 143-5TC/56HCZ 230/460/ AC 2.9/1.50 115. F Yes 80% NEMA Prem. Тіп 2¥%in 13йіп Dayton 31TU22 31TU22 
1,755  143-5TC/56HCZ —230/460V AC 3.1/1.50 1.15 F Yes 85.5 % МЕМА Prem. 76 in 2V&in — 13 Ain Dayton 31TU23 31TU23 
1.165 143-5TC/S6HCZ —230/460V AC 4.0/2.00 1.15 F Yes 82.5 % МЕМА Prem. 7 in 2¥%in  13'4in Dayton 31TU24 31TU24 
3,510 56C 230/460V AC 3.7/1.90 1.15 F Yes 84 % Premium ys in 1%in 101/віп Dayton 31LH67 31LH67 
1,760 56HC 230/460V AC 4.3/2.1 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. Зіп T%in 13/віп Dayton 31LH68 31LH68 
1% 1,760 143/5TC 230/460V AC 4.1/2.00 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. %in 2%in 12%іп Dayton 36VF52 36VF52 
1,760 143/5TC 230/460V AC 4.1/2.1 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. Ain 2%in 12%іп Weg 001580T3E145TC-S — 33HN92 
3,525 — 143-5TC/56HCZ 230/460/ AC 3.8/1.90 1.15 F Yes 85.5 % МЕМА Prem. % in 2%in_ — 13'Ain Dayton 317025 31TU25 
1.750 —143-5TC/56HCZ —230/460V AC 4.2/2.1 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. 76 in 2¥%in 13 йіп Dayton 31TU26 31TU26 
3,510 56HC 230/460V AC 4.8/2.4 1.15 F Yes 85.5 % МЕМА Prem. Ув in 1%in 12 7sin Dayton 31LH69 31LH69 
3,510 56HC 230/460V AC 4.8/2.4 1.15 F Yes 85.5 % Premium іп 1 іп 121/6іп Dayton 31LH70 31LH70 
1,740 56HC 230/460V AC 5.4/2.7 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. іп 1 іп 13/віп Dayton 31LH71 31LH71 
2 3,450 143/5TC 230/460V AC 5.0/2.5 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. 7% in 2 Win 12 in Dayton 36VF12 36VF12 
1,740 143/5TC 230/460V AC 5.3/2.6 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 7 in 2%in 12%іп Dayton 36VF53 36VF53 
3,515 — 143-5TC/56HCZ 230/460/ AC 5.0/2.5 1.15 F Yes 85.5% NEMAPrem. “іп 2¥%in 13%in Dayton 31TU27 31TU27 
1.745 143-5TC/56HCZ 230/460/ AC 5.6/2.8 115 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. 76 in 2¥%in 13 іп бау on 31TU28 31TU28 
3,450 143/5TC 230/460V AC 7.1/3.5 T.15 F Yes 5% NEMAPrem. Zin 2VWin  129$in Dayton 36VF13 36VF13 
3 3,490 — 143-5TC/56HCZ 230/460/ AC 7.4/3.7 1.15 F Yes 85.5 % МЕМА Prem. 7 in 2¥%in  13%in Dayton 31TU29 31TU29 
1.750 143-5Т0/56Н07 230/460/ AC 7.6/3.8 1.15 E Yes 89.5% NEMAPrem. “іп 2¥%in 15 %in Dayton 31TU30 31TU30 
5 1,760 182/4ТС 230/460V АС 12.7/6.3 1.15 F Yes 895% МЕМА Prem. 1 %in 2 зіп 16 Vein Weg 005180Т3Е1841С-5 — 33HP09 
TY 1,770 213/510 230/460V АС _ 18.5/9.25 1.15 F Yes 917;  NEMAPrem. 1%in Зп 16%sin eg 007180T3E2131C-S  33HP15 
10 1,770 213/5TC 230/460V AC 24.8/12.4 1.15 F Yes 91.7% X NEMAPrem. 1 іп 3%in 16 біп Weg 010180T3E215TC-S — 33HP21 
15 1,775 254/61C 230/460V АС 37.2/18.6 1.15 F Yes 93% МЕМА Ргет. 1%in qin 20 in eg 015180Т3Е2541С-5 83НМ04 
Мн Dripproof with Face/Base-Mount, Cast Iron Frame 
0 165 2561C 230/460V AC 48.2/24.1 1.25 F = 93% МЕМА Prem. 1%іп 4 in 22 Y: in Weg ^ 020180T3E256TC-W40 12N922 
25 1,770 284TC 230/460V AC 59.0/29.5 1.25 F = 93.6% МЕМА Ргет. 1 іп 43 іп 237біп Weg 02518013E2841C-W40 12N924 
30 1,770 286TC 230/460V AC — 69.8/34.9 1.25 F — 941% NEMAPrem. 17&in 4%in 24 Vin eg 030180Т3Е286Т0-/740 120926 
Open Dripproof with Face-Mount, Steel Frame 
3,520 56C 230/460V AC 0.80/0.40 1.35 F Yes 12% Premium Yin 1%in  10%sin Dayton 31LH36 31LH36 
и 1,765 56С 230/460\/ АС 1.10/0.53 1.35 F Yes 69.5 % Premium Yin T%in 91У6іп Dayton 31LH37 31LH37 
1,160 56C 230/460V AC 1.10/0.55 1.35 Е Yes 67.5 % Premium ye in 17&in 10Увіп Dayton 31LH38 31LH38 
3,510 56C 230/460V AC 1.10/0.60 1.35 F Yes 12% Premium ys in 1%in 10%в6іп Dayton 31LH39 31LH39 
% 3,450 56C 208-230/460V AC — 1.80/0.90 1.75 B = 61% Standard ys in 1%in 9%in Marathon 5K35FN55 3N817 
1,765 56C 230/460V AC 1.30/0.68 1.35 F Yes 13.4 % Premium y$ in 1%іп 10%Увіп Dayton 31LH40 31LH40 
1,160 56C 230/460V AC. 1.50/0.76 1.35 F Yes 714% Premium ye in 1%in 10Увіп Dayton 31LH41 31LH41 
3,490 56C 230/460V AC 1.60/0.81 1.25 F Yes 73.4 % Premium ys in 1%in 10%віп Dayton 31LH42 31LH42 
D 3,450 56C 208-230/460V AC — 2.00/1.00 1.6 B — 69.9 % Standard ys in 1%in  tfO*4sin Marathon 5K36JN57 6MA11 
1,765 56C 230/460V AC 1.70/0.86 1.25 F Yes 78.2 % Premium J in 1%іп 101/віп Dayton 31LH43 31LH43 
1,155 56C 230/460V AC. 2.00/0.99 1.25 F Yes 12% Premium іп 1%in 101/віп Dayton 31LH44 31LH44 
3,485 56C 230/460V AC 2.3/1.10 1.25 F Yes 16.8 % Premium ys in T%in 1017/віп Dayton 31LH45 31LH45 
% 3,450 56С 208-230/460V AC 2.6/1.30 1.5 В = 74% Standard y in T%in 101/віп Marathon 5K37MN37 3N819 
1,760 56C 230/460V AC 2.3/1.20 1.25 F Yes 81.1% Premium Зіп 1%іп 11 %in Dayton 31LH46 31LH46 
1,150 56C 230/460V AC. 2.6/1.30 1.15 F Yes 81.7 % Premium іп 1 іп 12 Vein Dayton 31LH47 31LH47 
3,470 56C 230/460V AC 3.0/1.50 125 F Yes б Premium ЕЗШ Tl7&in 1017/6іп Dayton 31LH48 ЗТЇН48 
3,450 56C 208-230/460V AC 3.2/1.60 14 B — 79% Standard іп 1 Жіп 119Увіп Marathon 5K38PN47 3N820 
1 1,760 56C 230/460V AC 3.1/1.60 1.15 F Yes 83.5 % Premium Hin T%in 11 %in Dayton 31LH49 31LH49 
1,760 143/5TC 230/460V AC 3.2/1.60 1.15 F Yes 85.5 % МЕМА Prem. 7 in 2%in 11%віп Dayton 36VF45 36VF45 * 
1,140 145TC 230/460V AC 3.3/1.70 1.15 F Yes 82.5%  NEMAPrem. “іп 2%in 12%in Dayton 4TRU1 4THU1 * 
3,510 56C 230/460V AC 3.71.90 1.15 F Yes 84 % Premium Hin 1%in 1017/віп Dayton 31LH50 31LH50 
3,450 56C 208-230/460V АС 5.0-4.8/2.4 13 B = 77% Standard Hin T%in 10%віп Marathon 5K46KN2173 3N821 
1% 1,760 566 230/460V AC 4.3/2.1 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. Зіп T%in 13/віп Dayton 31LH51 311Н51 
3,465 143/5ТС 230/460V AC 3.7/1.80 1.15 F Yes 84%  NEMAPrem. іп 2%in 11%віп Dayton 36VF46 36VF46 * 
1,755 143/5TC 230/460V AC 4.3/2.2 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. “іп 2 йіп 11%віп Dayton 36VF47 36VF47 * 
3,450 56C 208-230/460V AC .0/3. 12 B — 8% Standard & in T%in 11 %ein Marathon 5K49NN2180 3N822 
1,740 56C 230/460V AC 5.4/2.7 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. іп T%in 13/віп Dayton 31LH52 31LH52 
2 3,500 143/5TC 230/460V AC 5.0/2.5 1.15 Е Yes 85.5% NEMAPrem. “іп 2%in {Tiesin Dayton 36VF48 36VF48 ” 
1,745 143/5TC 230/460V AC 5.8/2.9 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. Ain 2 Win 12 in Dayton 36VF49 36VF49 * 
1,750 145TC 230/460V AC 6.0/3.0 1.15 B No 86.5 % — NEMA Prem. Zain 2%in 13 іп Marathon 145TTDR16359 530Е35 * 
3,450 560 208-230/460V АС 8.9-8.2/4.1 1.15 B = 84 % Standard Ув in Тіп 12%in Marathon 5К48ТМ2182 3М823 
3 3,475 143/5TC 230/460V AC 7.3/3.6 ATS: F Yes 85.5 % МЕМА Prem. % in 2 Ain 12 in Dayton 36VF50 36VF50 * 
3,510 145TC 230/460V AC 7.6/3.8 1.15 B No 87.5 % МЕМА Prem. 76 in 2 іп 13in Marathon 145TTDR16319 52XR47 * 
1,750 182TC 230/460V AC 8.3/4.2 1.15 F — 89.5% МЕМА Ргет. 17У іп 2%іп 16 йіп Dayton 11W342 11W342 * 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Face/Base-Mount, Steel Frame 
3,460 56C 230/460V AC 0.76/0.38 1.15 F Yes 74% Efficient ye in 1%in 11'5$in Dayton 36VF17 36VF17 
D 1,720 56C 230/460V AC 1.00/0.50 1.15 F Yes 68 % Standard іп 1%in 10%віп Dayton 11W365 11W365 * 
Ы 1,160 566 230/460V AC 1.00/0.55 1.15 F Yes 68 % Standard ye in 1йіп 11 ¥%in Dayton 36VF18 36VF18 
1,140 56C 208-230/460V AC2.00-1.70/1.00 1.15 F = 52.5 % Standard іп 2VYein 11 sin Marathon 056T11F5311 30E461 *# 
* 60/50 Hz. 1 Usable at 200V at 1.0 SF. Removable base. 
18 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MOTORS 


Totally Enclosed Fan-Cooled with Face-Mount, Steel Frame 


1-800-GRAINGER (472-4643) General Purpose AC Motors 
Dayton} ~ NEMA 
3-Phase NEMA Frame Face- & Face/Base-Mount Motors Е WEG marathon NEMA 
Motor Motor 
Nameplate i Load Service Ins. Inverter Nom. Efficiency Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Class Rated Efficiency Group Dia. Length Length Brand Model No. 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Face/Base-Mount, Steel Frame (Cont.) 
1,765 56C 230/460V AC 1.20/0.62 1.15 F Yes 14 % Standar % in 178in 11%віп Dayton 36VF75 36VF75 
у 1,725 56C 208-230/460V АС 1.60/0.80 1.35 B => 69.2 % Standar іп 1 іп 11іп Marathon 5К42ҒМ4035 6N055 * 
3 1,140 56C 230/460V AC 1.50/0.70 1.19 F == 68 % Standar іп 1 іп 12 іп Dayton 11W368 11W368 * 
1,140 56C 208-230/460V AC 2.2-1.90/1.10 — 1.15 F = 62 % Standard 56 іп 2 sin 119віп Marathon 056T11F5310 30E462 *# 
3,450 56C 208-230/460V АС 2.2-2.00/1.10 1.25 B — 66 % Standard Win 2Ysin 11 ein Marathon 056T34F5308 30E441 7 
3,450 56C 208-230/460V AC 2.2-2.00/1.10 1.15 F = 66 % Standar Yin 2Vein 111%віп Marathon 056T34F5301 41W478 
Л 3,435 56C 230/460V AC 1.60/0.78 1.15 F Yes 72.5 % Efficient іп 17 іп 11%віп Dayton 36VF76 36VF76 
2 771,760 56C 230/460V AC 1.70/0.86 1.15 F Yes 77% Standar 5$ in їйїп 11%віп Dayton 36VF77 36VF77 
1,160 56C 230/460V AC 1.90/0.99 1.15 F Yes 72% Standard іп 1%in 12%s6in Dayton 36VF78 36VF78 
1,140 56C 208-230/460V АС 2.7-2.4/1.40 1415 F — 68 % Standar 5$ in 2¥%ein 11 %ein Marathon 056T11F5309 30E463 *# 
3,520 56C 230/460V AC 2.2/1.10 1.15 F Yes 16.8 % Efficient Ain 1%in 11 Xin Dayton 36VF79 36VF79 
3,450 56C 208-230/460V AC 3.2-3. om e 1.15 F — 74 % Standar іп 2V%ein 111%6іп Marathon 056T34F5302 30E457 *# 
34 1,720 56C 230/460V AC 2.4/1 1.15 F Yes 78.5 % Standar in 1%in 111У6іп Dayton 36VF80 36VF80 
1,140 56C 208-230/460V AC 3.2-3. 2t “60 1.15 F — 74 % Standar 5$ in 2¥%ein 12 еіп Marathon 056T11F5308 30E464 *# 
1,135 56C 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 F Yes 75.5 % Standar іп T%in 121%6іп Day on 4THZ5 4THZ5 * 
3,520 56C 230/460V AC 2.8/1.40 115 F Yes 775% NEMAPrem. іп Тїп 12%6іп Dayton 36VF81 36VF81 ^T 
1,145 56C 230/460V AC 3.3/1.60 1.15 F Yes 82.5 % NEMA Prem. ўв in 1 іп 13%in Dayton 36VF84 36VF84 “1 
1,765 56HC 230/460V AC 2.9/1.50 1.15 F Yes 85.5% NEMAPrem. іп 1%іп 13 іп Dayton 487К03 487К03 
1 1,765 143/5ТС 230/460V AC 2.9/1.40 1:15 F Yes 85.5 % МЕМА Prem. Ain 2%in 13 іп Dayton 36VF83 36VF83 
1,145 143/5TC 230/460V AC 3.1/1.50 1.15 F Yes 82.5% МЕМА Ргет. “іп 2%in 13%іп Dayton 36VF85 36VF85 
3,525  143-5TC/56HCZ — 230/460V AC 2.7/1.40 1.15 F Yes 81.5 % NEMA Prem. іп 2 іп 13 йіп Dayton 31TU31 31TU31 T 
1,755  143-5TC/56HCZ —230/460V AC 3.0/1.50 1.25 F Yes 85.5 % МЕМА Prem. % in 2¥%in 13 іп Dayton 31TU32 31TU32 T 
1,155 143-5TC/56HCZ 230/460/ AC 3.5/1.80 1.25 F Yes 82.5 % МЕМА Prem. 76 in 2¥%in 13 йіп Dayton 31TU33 31TU33 t 
3,470 56C 230/460V AC 3.8/1.90 1.15 F Yes 84% МЕМА Prem. % in 1 іп 12%6in Dayton 36VF86 36VF86 “1 
3,450 56C 230/460V AC 4.0/2.00 1.15 F No 84% МЕМА Prem. in 2 sin 13 віп Marathon 056T34F99017 53DE13 * 
1,750 56C 230/460V AC 4.4/2.2 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. % in 1%in 13 іп Dayton 36VF88 36VF88 “1 
1% 3,510 143/5ТС 230/460V AC 3.8/1.90 1.15 F Yes 85.5 % МЕМА Prem. Ain 2%in 13% віп Dayton 36VF87 36VF87 
1,750 143/5TC 230/460V AC 4.0/2.00 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. % in 2%in  13%in Dayton 36VF89 36VF89 
3,505 — 143-5TC/56HCZ — 230/460V AC 3.9/1.9 1.25 F Yes 84% МЕМА Prem. іп 2 іп 13 йіп Dayton 31Т034 31TU34 T 
1,755  143-5TC/56HCZ —230/460V AC 4.3/2.1 1.25 F Yes 86.5 % NEMA Prem. % in 2%in 13 іп Dayton 31TU35 31TU35 T 
1,170 182TC 230/460V AC 4.4/2.2 1.15 F = 87.5% МЕМА Prem. 1 %in 2 іп 1694 in Dayton 11W369 11W369 * 
3,480 56HC 230/460V AC 5.2/2.6 1.15 F Yes 85.5 % МЕМА Prem. 56 in 1%in 13 іп Dayton 36VF90 36VF90 *T 
3,450 56HC 230/460V AC 5.0/2.5 1.15 F No 85.5 % МЕМА Prem. ўв in 2Viein 9%віп Marathon 056T34F99012 53DE14 * 
1,745 56HC 230/460V AC 5.7/2.8 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. % in T%in 13%in Dayton 36VF21 36VF21 71 
2 3,505 143/5ТС 230/460V AC 5.1/2.6 1.15 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. T$ in 2Y.in  1376in Dayton 4TJA8 4TJA8 * 
1,745 143/5TC 230/460V AC 5.4/2.7 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 7$ in 2 іп 14 іп Dayton 36VF20 36VF20 
3,505 143-5TC/56HCZ 230/460У AC 4.9/2.5 1.25 F Yes — 865% МЕМА Ргет. “іп 2%in 13 іп Dayton 31TU36 31TU36 T 
1,750 — 143-5TC/56HCZ —230/460V AC 5.7/2.9 1.25 F Yes 86.5 % МЕМА Prem. 75 in 2¥%in 13 іп бау on 31TU37 31TU37 1 
3,490 T43/51C 230/460V AC 7.1/3.5 115 F Yes 862% NEMAPrem. Zin 2Y.i 15 біп Dayton 36VF9T 36VF9T 
3 3,490 — 143-5TC/56HCZ 230/460V AC 7.2/3.6 1.25 F Yes 86.5 % NEMA Prem. 7 in 2 іп 13 йіп Dayton 31TU38 31TU38 T 
1,765 182/4TC 230/460V AC 7.6/3.8 1.15 F Yes 895% МЕМА Ргет. 1¥%in 2%in 17 in Dayton 36VF22 36VF22 
Totally Enclosed Fan- ceded with SIE Mount, Cast Iron Frame б є . 
1 143TC /460V AC 2.9/1.40 1.25 F — 81.5% МЕМА Prem. іп 2Y4in 13 Жіп Weg 00136ЕТЗЕТ43ТС-М/22  6FDP4 
ЦА ‘760 143TC 230/460V AC 2.9/1.50 1.25 F Yes 85.5 % — NEMA Prem. Ain 2%in 13 іп Weg 00118ЕТ3Е143Т0-//22 — 6PTP7 
19 3,480 143ТС 230/460V АС 3.9/2.00 1.25 F Yes 847, NEMAPrem. біп 2Y.i 13%in Weg  OU0156ET3ET43IC-W22 6FDTO 
2 1755 145TC 230/460V AC 4.0/2.00 1.25 F — 86.5 % МЕМА Prem. 75 in 2%in 13 %in Weg 00158ЕТ3Е145Т0-//22 6FDP5 
2 3,475 145ТС 230/460V АС 5.1/2.6 125 F Yes 855% NEMAPrem. Zin 2Y.i 1a%in Weg  0O0236ET3ET145TC-W22 6FDP7 
1,755 145TC 230/460V AC 5.5/2.8 1.2 F 86.5 % % in 2 іп 13%in We 00218ET3E145TC-W22 — GFDP6 
А 2373. E 5% Е 5 ІП Ain al 
3 1,760 182TC 230/460V AC 7.8/3.9 1.2 F Yes 89.5% NEMAPrem. 1 %in 2%in 15 іп Weg 00318ЕТ3Е182Т0-//22  6FDP8 
5 3,485 184TC 230/460V AC 11.8/5.90 1.2 F Yes 88.5% NEMA Prem. 1 %in 2%in 15 іп Weg 00536ЕТЗЕ184ТС-1/202 — 6FDR1 
1,755 184TC 230/460V AC 12.9/6.5 1.2 F Yes 89.5% NEMAPrem. 1 %in 2%in 15 іп Weg 00518ЕТ3Е184Т0-1/202  6FDRO 
"m 3,520 213TC 230/460V AC 17.5/8.8 1.2 F Yes 89.5% МЕМА Prem. 1%іп 3%in  19%in Weg  007/36ET3E2131C-W22 6FDR3 
1,765 213TC 230/460V AC 18.4/9.2 1.2 F Yes 91.7% NEMA Prem. 1%іп 3%in 19 %in Weg  00718ET3E213TC-W22 _6FDR2 
10 3,510 21510 230/460V AC 23.2/11.6 1.2 F Yes 90.2% МЕМА Prem. 1%1П 3%in 19 %in Weg  01036ET3E215TC-W22  6FDR5 
1,765 215TC 230/460V AC 24.8/12.4 1.2 F Yes 91.790 NEMA Prem. 1 %in 3%in 19 іп Weg — 01018ET3E215TC-W22 _6FDR4 
15 1,765 254/6ТС 230/460V AC 36.0/18.0 1.2 F Yes 92.4% МЕМА Prem. 1%іп 4in 24 sin Weg  O1518ET3E2541C-W22 6FDR6 
3,530 254TC 230/460V AC 34.4/17.2 1.2 F Yes 91% МЕМА Prem. 1%іп 4in 24 sin Weg ^ 01536ET3E254TC-W22  6FDR7 
20 3,520 256TC 230/460V AC 46.4/23.2 1.2 F Yes 91%  NEMAPrem. 1 %in 4in 24 ein Weg  O2036ETSE25610-W22 6FDR9 
1,765 256TC 230/460V AC 48.2/24.1 Ae F Yes 93% МЕМА Prem. 1 %in 4in 241%6іп Weg ^ O2018ET3E256TC-W22 — 6FDR8 
25 1,765 284ТС 230/460V AC 59.0/29.5 1.2 F Yes 93.6% NEMAPrem. 1 іп F%in 27 M%ein Weg  O2518ET3E2841C-W22 6FDI2 
3,545 284TSC 230/460V AC 57.0/28.5 1.2 Е Yes 91.7%  NEMAPrem. 1%іп 3%in 26%sin Weg  02536ET3E284TSC-W22 6FDT1 
30 1,765 2861C 230/460V AC 70.2/35.1 1.2 F Yes 93.6% NEMAPrem. 1 %in 4%in 27 %ein Weg  O3018ET3E2861C-W22 6FDT4 
3,535 286Т5С 230/460V ААС 67.6/33.8 1.2 Е Yes 917% МЕМАРгет. 1%іп  3Y:in 26%sin Weg 03036ЕТ3Е286750-//22 6FDT3 
40 1,770 324ТС 230/460V АС 94.2747 1 1.2 F Yes 941% NEMAPrem. 2 %in 5 іп 31 іп Weg _04018ET3E3241C-W22 6FDT6 
3,555 324TSC 230/460V ААС 91.6/45.8 12 F Yes 924% МЕМА Ргет. 175in 3%іп 29%іп Мед  04036ET3E324TSC-W22 6FDT5 
50 1,775 326TC 230/460V AC 118.0/59.2 1.2 F Yes 94.5%  NEMAPrem. 2 іп Sin 31 %in Weg _05018ET3E326TC-W22 6FDT8 
3,550 326TSC 230/460V AC 112.0/56.1 12 F Yes 93%  NEMAPrem. 175in 3%іп 29%іп Weg  05036ET3E326TSC-W22 6FDT7 
60 1,775 364/5TC 230/460V AC 143.0/71.6 1.2 F Yes 95%  NEMAPrem. 2%in 5 іп 34%sin Weg  O6018ET3E364IC-W22 6FDU0 
3,560 364/5TSC 230/460V AC 134.0/67.0 12 F Yes 93.6% МЕМА Ргет. 175in 3%іп  32*ísin Weg  06036ET3E364TSC-W22 6FDT9 
75 1,775 364/5TC 230/460V AC 174.0/87.2 1.2 F Yes 95.4% NEMAPrem. 2%in 5 іп 347in Weg  07518ET3E365[C-W22 6FDU2 
3,555 364/5TSC 230/460V AC 1640/81.9 12 F Yes 936% МЕМА Ргет. 1%in 3%in 32%6іп Weg O/536ET3E365TSC-W22 6FDU1 
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1,725 42CZ 230/460V AC — 1.20/0.60 14 Yes 66%  Standarı Жіп 1%in 9%sin Dayton 3N841 3N841 * 
Д 3,460 56С 230/460\/ АС 0.76/0.38 11 Үе$ 74% Efficient 38 in 1%in 111У6іп Dayton 36VF14 36VF14 
1.160 56C 230/460V AC 1.00/0.55 — 1.1 Yes 68% Standard Yin іп 11%віл Dayton 36VF55 36VF55 
1,725 4267 230/460V АС 1.50/0.75 14 Үв5 70.7 2 5 andar Yin 1%in 107віп Dayton 3N842 3N842 * 
y . 3500 56C 208-230/460V ACT.20-1.10/0.55 141 Yes 69.5% Efficient Yin йіп 11 %sin Dayton 36VF56 36VF56 
1,765 56C 230/460V AC 1.20/0.62 14 Yes 74% Standart 38 in 1%in 11%віп Dayton 36VF57 36VF57 
1,140 56C 230/460V AC 1.50/0.70 14 Yes 70 % Standard % in 1%in 12 зіп Dayton 4THW4 4THW4 * 
3,530 56C 230/460V AC 1.40/0.70 14 Үв5 73.4 % Premium 36 in il7&in 12%sin Dayton 36VF15 36VF15 
Vo 1,760 56C 230/460V AC 1.70/0.86 14 Yes 77% Standar % in 1%in 11%віп Dayton 36VF58 36VF58 
1,160 56C 230/460V AC 1.90/0.99 14 Үв5 72 % Standart 56 in 17&in  12*4in Dayton 36VF59 36VF59 
3,520 56C 230/460V AC 2.2/1.10 14 Yes 16.8 % Efficient % in T%in 111%6іп Dayton 36VF16 36VF16 
КД 1,755 56C 230/460V AC 2.4/1.20 14 Үв5 78.5 % Standart іп T%in 11 ein Dayton 36VF60 36VF60 
1,135 56C 230/460V AC 3.0/1.50 14 Yes 75.5 % Standart % in 1%in 127&in Dayton 4THW8 4THW8 * 
3,520 56C 230/460V AC 2.8/1.40 1.1 Yes 77.5% МЕМА Prem. 5$ in Tin 12%ein Dayton 36VF61 36VF61 71 
1,765 56C 230/460V AC 2.9/1.50 14 Yes 85.5 % NEMA Prem. 56 іп 1 іп 13 іп Dayton 487К02 487К02 
1 1,725 56C 230/460V AC 3.3/1.60 1.2 No 85.5 % МЕМА Prem. іп 1 іп 14 Үзіп Marathon 056T17F15660 53UF25 * 
1,145 56C 230/460V AC 3.3/1.60 14 Yes 82.5 % NEMA Prem. % in 1 іп 13 “іп Dayton 36VF64 36VF64 *T 
1,760 143/5TC 230/460V AC 3.1/1.50 14 Yes 85.5 % МЕМА Prem. 75 in 2 іп 13 зіп Dayton 36VF63 36VF63 “1 
1120 E БЕЛІН А КЕЛІНДІ i 1 195 d NEMA Prem. 2 in : И in mE in бау on и 4THX5 + 
y .0/2.00 es lo NEMA Prem. 8 ІП в Іп ^e In ayton 36VF65 
1,750 56C 230/460V AC 4.4/2.2 14 Yes 86 % NEMA Prem. % in 1%in 13% in Dayton 36VF67 36VF67 “1 
1y 1725 56C 230/460V AC 4.6/2.3 11 No 86.59; NEMAPrem. іп 1 win 14%іп Marathon O56T1/F15657  53DEi7 * 
? — 3,480 143/5TC 230/460V AC 3.8/1.90 14 Yes 84 % МЕМА Ргет. 75 in 2 Ain 13 зіп Dayton 36VF66 36VF66 * 
1,760 143/5TC 230/460V AC 4.3/21 11 Yes 86.5% NEMAPrem. %in 2/іп 13%in Dayton 36VF68 36VF68 4 
1,170 182/4TC 230/460V AC 4.4/2.2 14 No 87.5%  NEMAPrem. 1 іп 2% in 16%віп Dayton 487К04 487К04 
* 60/50 Hz. 1 Usable at 200V at 1.0 SF. # Removable base. 
| CONTINUED | ] 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 19 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. = ЯЙ 


General Purpose AC Motors Details on page A1. Bau 
Daytonj ШЕП . NEMA 
marathon 
3-Phase NEMA Frame Face- & Face/Base-Mount Motors БА [IB] or ОШ 
Motor Motor 
Nameplate Full Load Service Ins. Inverter Nom. Efficiency Shaft Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Class Rated Efficiency Group Dia. Length Length — Brand Model No. 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Face-Mount, Steel Frame (Cont.) 
3,480 56C 230/460V AC 5.2/2.6 1.15 Е Үеѕ 85.5 % NEMA Prem. ye іп 1%in 13%in Dayton 36VF69 36VF69 “1 
2 1,745 56C 230/460V AC 5.7/2.8 1.15 F Yes 86.5 % NEMA Prem. іп 1%in 13%in Dayton 36VF71 36VF71 * 
3,500 143/5TC 230/460V AC 5.1/2.5 1.15 F Yes — 855% NEMAPrem. “іп 2%in 13%іп Dayton 36VF70 36VF70 * 
1,755 143/5TC 230/460V AC 5.9/2.9 1.15 Е Үеѕ 86.5 % МЕМА Prem. % in 2%in 13 in Dayton 36VF72 36VF72 “1 
3 3,480 T43/5TC 230/460V AC TABS T.15 F Yes 865% NEMAPrem. Zin 2Win  14%in Dayton 36VF73 36VF73 ^1 
1,765 182/4TC 230/460V AC 7.6/3.8 1.15 E No 89.5% NEMAPrem. 1 іп 2%in 17 ліп Dayton 482K01 487К01 
Totally Enclosed Nonventilated with Face/Base-Mount, Steel Frame 
A 3,450 56C 208-230/460V AC1.80-1.60/0.90 1.15 F == 65 % Standard ye in 2%ein 10 еіп Marathon 056T34T5303 30E456 *# 
Totally Enclosed Nonventilated with Face-Mount, Steel Frame 
th 1,780 56C 230/460V AC 1.40/0.70 1.15 Ё Yes 68.5 % Standard % in 1 іп 10 "віп Dayton 36VF54 36VF54 
1,725 56C 208-230/460V AC 1.20/0.60 1.35 B — 67.4% Standard іп їйїп 9%in Marathon 5К490М4130 5N114 


* 60/50 Hz. 1 Usable at 200V at 1.0 SF. Removable base. 


marathon” [ug NEMA 


Motors 


3-Phase IEC Frame Metric Face/ 
Base- & Rigid Base-Mount Motors 


» Rotation: CW/CCW These motors power compressors, 

= Thermal protection: none conveyors, fans, and pumps that require 
» Insulation: Class F International Electrotechnical Commission 
» Bearings: ball (IEC) electrical standards. They meet a 


= Max. ambient temp.: 40°C standard set of electrical, dimensional, 
and performance requirements based on 
kilowatt (kW) ratings. They operate with 


Totally Enclosed Totally Enclosed ; zr 
Fan-Cooled Fan-Cooled a higher torque and greater efficiency 
with Aluminum Frame with Cast Iron Frame than single-phase models of the same HP, 
26VX23 10G858 rpm, and frame size. 
Motor Motor 
Nameplate Full Load ^ Service Inverter Nom. Efficiency Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Rated Efficiency Group Dia. Shaft Length Length Brand Model No. 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Face/Base-Mount, Aluminum Frame 
үл 1,700 63C 230/460V AC 1.00/0.50 1.15 Yes 68 % Standard 11 тт 23 mm 217 mm Marathon 063T17FH5402 26VX23 
Ys 1,130 80 230/460V АС 1.30/0.65 1.15 Yes 70 % Standard 14 mm 30 mm 240mm Marathon 080T11FH5506 26VX67 
"n 1,695 Ti 230/460V АС 1.80/0.90 1.15 Yes 14 9b Standard 14 mm 30 mm 240mm Marathon 071Т17ҒН5408 26/Х28 
1,695 71 230/460V АС 1.80/0.90 1.15 Yes 74 % Standard 14 mm 30 mm 240mm Marathon 071Т17ЕН5508 26VX64 
1 1,740 80C 230/460V AC — 3.0/1.50 1.15 — 85.5% МЕМА Prem. 19 тт 40 тт 302mm Marathon 080Т17ҒН15414 530Е66 
1.740 80D 230/460V AC 3.0/1.50 14% = 85.5 % МЕМА Prem. 19mm 40 mm 302mm Marathon 080T17FH15514 53UF68 
1% 1,755 90S 460V AC 2.1 1.25 — 86.5% — NEMA Prem. 24mm 50 mm 329 mm Weg 13984005 482V66 
1,755 90L 460V AC 2.8 1.25 — 86.5% МЕМА Prem. 24mm 50 mm 329 mm Weg 13984012 482V72 
2 1,745 90L 230/460V АС 5.4/2.7 1.15 Yes 86.5% МЕМА Prem. 24mm 50 mm 326 mm Marathon 090LT17FH6419 26VX38 
1,745 90L 230/460V АС 5.4/2.7 1.15 Yes 87.5% МЕМА Prem. 24mm 50 mm 326 mm . Marathon 090LT17FH6519 26VX74 
3,485 90S 460V AC 2.7 1.25 — 85.5% МЕМА Prem. 24 mm 50 mm 329 mm Weg 13984008 482V70 
3,500 90L 230/460V АС 7.2/3.6 1.15 Yes 87.5% МЕМА Prem. 24mm 50 mm 326 mm . Marathon 090LT34FH6420 26VX39 
3 3,500 90L 230/460V АС 7.2/3.6 1.15 Yes 87.5% МЕМА Prem. 24mm 50 mm 326 тт Marathon 090LT34FH6520 26VX75 
| 3,480 90. 460/ АС 3.9 1.25 = 86.5% NEMA Prem. 24mm 50 mm 329 mm Weg 13984021 482/77 
Т Vo 3,545 132 460V A 9.0 1.25 — 89.5% МЕМА Prem. 38mm 80 mm 490 mm We 13984840 482V88 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Face/Base-Mount, Cast Iron Frame 
25 3,550 160L 460V AC 29.9 1.25 — 92.4% МЕМА Prem. 42 тт 110 тт 642 тт Weg 01836ET3Y160LFF-W22 106894 
1,775 180M 460V AC 30.6 1.25 = 93.6% NEMA Prem. 42mm 110 mm Weg 01818ЕТ3Ү180МЕҒҒ-//22 106893 
2 1,775 T 460V AC E 1 = 93.6% МЕМА Prem. 22 mm 110 mm nz mm Weg 02218ET3Y180LFF-W22 106898 
; 460V АС ; ; = 93.6% МЕМА Prem. mm mm mm e 2 
15 3,600 2505/М 460V АС 80.3 1.25 — 94.5% МЕМА Prem. 60mm 140 mm Weg 05536ET3Y250S/MFF-W2 106909 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Rigid Base-Mount, Aluminum Frame 
1,700 63 230/460V AC 1.00/0.50 1.15 Yes 68 % Standard 11 тт 23 тт 217mm Marathon 063T17FH5326 24МЕ07 
и 3,430 63M 575V AC 0.33 1.15 Yes 72% Standard 11 mm 23 mm 217mm Marathon 063T34FH5303 24МЕТІ 
1,700 63M 575V AC 0.43 1.15 Yes 68 % Standard 11mm 23 mm 217mm Marathon 063T17FH5327 24ME08 
5 i 1070. К es А tandari mm mm mm arathon 
3,410 71 575V АС 0.66 1.15 — 14 9b Standard 14 mm 30 mm 240mm Marathon 071134FH5303 24ME18 
v 1,695 Ti 230/460V AC 1.80/0.90 1.15 Yes 74 % Standard 14 mm 30 mm 240mm Marathon 071T17FH5327 24ME15 
1,695 71M 575V AC 0.74 1.15 Yes 74 % Efficient 14 mm 30 mm 240mm Marathon O71T17FH5331 24ME17 
m 3,400 71 575V АС 0.91 1.15 Yes 14 9b Standard 14 mm 30 mm 240mm Marathon O71T34FH5304 24ME21 
1,690 80 230/460V AC 2.5/1.30 1.15 Yes 14% NEMA Prem. 19mm 40 mm 282mm Marathon 80T17FH5326 24ME25 
3,470 80 460V AC 1.50 1.25 — 81.5% МЕМА Prem. 19mm 40 mm 2/6 mm Weg 13984003 482V63 
3,420 80 575V AC 1.20 1.15 — 77 % NEMA Prem. 19тт 40 mm 282mm Marathon 080T34FH15305 53UF69 
1 1,740 80 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 — 85.5% МЕМА Prem. 19mm 40 mm 302mm Marathon 080T17FH15327 53UF64 
1,155 90S 460V AC 1.70 1:25 -- 82.5% МЕМА Prem. 24mm 50 mm 329 mm Weg 13984000 482V61 
1,155 0905  230/460V AC 3.2/1.60 1.15 Yes 82.5 % — NEMA Prem. 24mm 50 mm 12 ein Leeson 192200.00 5PGH2 
3,450 80 460V AC 2.00 1.25 — 84 % NEMA Prem. 19mm 40 mm 2/6mm Weg 13984006 482V67 
1% 3,450 80M 575V AC 1.60 1.15 Yes 74.8% МЕМА Prem. 19 тт 40 тт 282mm Marathon 080T34FH5303 24МЕЗ1 
1,755 905 460V AC 21 1.25 -- 86.5% МЕМА Prem. 24 mm 50 mm 329 mm Weg 13984004 482V65 
1,755 90L 460V AC 2.8 1.25 — 86.5% МЕМА Prem. 24mm 50 mm 329 mm Weg 13984010 482V71 
2 1,745 91 230/460VAC 5.4/2.7 1.15 Yes 87.5% МЕМА Ргет. 24mm 50 mm 341mm Marathon O90LT17FH6326 24ME33 
3,485 90S 460V AC 27. 1.25 — 85.5 % МЕМА Ргет. 24mm 50 mm 329 mm Weg 13984007 482V69 
3,500 JOL  230/460V AC 7.2/3.6 T.15 Yes 87.5% МЕМА Ргет. 24mm 50 mm 341mm Marathon 090СТ34ЕН6301 24МЕ90 
3,480 901 460V AC 3.9 1.25 — 86.5 % МЕМА Prem. 24mm 50 mm 329 mm Weg 13984020 482V76 
3 3,500 90S 575V AC 3.0 1.15 Yes 87.5% МЕМА Ртет. 24mm 50 mm 341mm Marathon O90LT34FH6302 24ME91 
1,750 100L 460V AC 44 1.25 = 89.5% МЕМА Prem. 28mm 60 mm 376 mm Weg 13984015 482V75 
1,175 1325 460V АС 44 1.25 - 89.5% МЕМА Ргет. 38mm 80 mm 490 mm Weg 13984829 482V74 
ВЕ  NEMA Prem P mm — Отт — 376 mm — Wed 13901021 — AVE 
E Д ; = 5% rem. mm mm mm eg 
4 1,740 100L 460V AC 5.3 1.25 — 89.5% МЕМА Prem. 28mm 60 mm 418 mm Weg 13984023 482V80 
1,175 132М 460V АС 6.0 1.25 = 89.5% МЕМА Ргет. 38mm 80 mm 490 mm Weg 13984832 482V79 
515 —H2M-— A80 AE — 6 — 3128 = — Ht NEM Prem тт — 60 mm-— 392 mm-— We 07—820 
К ; E = 5% rem. mm mm mm eg 
5» 1,755 112М 460V AC 7.3 1.25 — 89.5% МЕМА Prem. 28 mm 60 mm 393 mm Weg 13984835 482V83 
1,165 132М 460V АС 7.0 1.25 = 89.5% МЕМА Prem. 38mm 80 mm 490 mm Weg 13984833 482V82 
1% 3,545 1325 460V AC 9.0 1.25 — 89.5 % МЕМА Prem. 38 тт 80 тт 490 тт Weg 13984839 482V87 
1,775 1328 460V AC 91 1.25 — 91.7% — NEMAPrem. 38mm 80 mm 490 mm Weg 13984838 482V86 
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MOTORS 
General Purpose AC Motors 


For assistance with motor selection, see pages 3 to 7. 
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ini marathon: [Il (LEESON) NEMA 
Base- & Rigid Base-Mount Motors оп” ШЕҢ Premium 
Motor Motor 
Nameplate Full Load Service Inverter Nom. Efficiency Shaft Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Rated Efficiency Group Dia. Shaft Length Length Brand Model No. 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Rigid Base-Mount, Aluminum Frame (Cont.) 
10 1,770 132M 460V AC 12.4 1.25 = 91.7% NEMAPrem. 38 тт 80 mm 490 mm Weg 13984841 482V90 
3,540 1325 460V АС 12.3 1.25 — 90.2% МЕМА Ргет. 38mm 80 mm 490 mm Weg 13984842 482V91 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Rigid Base-Mount, Cast Aluminum Frame 
1 1,760 90S/L 460V AC .40 5 — 85% МЕМА Ргет. 24mm 50 mm Weg 13523076 482V62 
m 1,165 100L 230/460/ AC 4.6/2.3 1.25 — 87.5% МЕМА Prem. 28mm 60 mm Weg 13734168 482V64 
1,160 100L 460V AC 3.0 1.25 — 88.5% МЕМА Ргет. 28mm 60 mm Weg 12836725 482V68 
Totally Enclosed Fan-Cooled with Rigid Base-Mount, Cast Iron Frame 
15 1175 1001. 230/460V AC 44/22 1.15 Yes 87.5%  NEMAPrem. 28mm 60 mm 398 mm Marathon ТС1Р13Е2110004 55AY73 
2 1,755 90L 460V AC 2.8 1.25 — 86.5 % МЕМА Prem. 24mm 50 mm 329 mm Weg 00158ET3WO90L-W22 100858 
1,175 1001: 230/460V АС 6.0/3.0 115 Yes 88.5% NEMA Prem. 28mm 60 mm 398 mm Marathon  TC1P53E211G009 55АҮ72 
1,770 100L 575V AC 3.2 1.15 Yes 90.2% МЕМА Prem. 28mm 60 mm 415 mm . Marathon 100LTFC6527 24ME43 
1,770 1001. 230/460V AC 7.8/3.9 1.15 Yes 89.5% МЕМА Ргет. 28mm 60 mm 398 mm Marathon ТС2Р22Е2110000 55АҮ76 
3 1,770 100L 575V AC 3.1 1.15 Yes 89.5% МЕМА Prem. 28mm 60 mm 398mm Marathon C2P22P2116G009 55АҮ77 
1,750 TOOL 460V AC 44 1.25 — 89.5% МЕМА Ргет. 28mm 60 mm 376 mm Weg 00218ET3W100L-W22 100864 
1,170 112М  230/460V AC 8.8/4.4 1.15 Yes. 89.5% МЕМА Prem. 28mm 60 mm 399 mm . Marathon С2Р23Е2110009 55AY83 
3,500 100L 575V AC 3.9 1.15 Yes 88.5% МЕМА Prem. 28mm 60 mm 398 mm Marathon С0031Р2116009 55АҮ75 
4 3,499 1001 230/460/ АС — 9.8/4.9 1:15 Yes 88.5% МЕМА Prem. 28 тт 60 тт 398 mm Marathon С0031Е2116009 55AY74 
1,765 1001: 230/460V AC 10.4/5.2 1.15 Yes 89.5% МЕМА Prem. 28mm 60 mm 398 mm Marathon С0032Е2116009 55AY78 
1,180 1325  230/460V AC 11.6/5.8 1.15 Yes 89.5 % МЕМА Prem. 38mm 80 mm 465 mm Marathon С0033Е2116009 55AY92 
3,520 112M  230/460V AC 124/62 1.15 Yes 89.5% МЕМА Prem. 28mm 60 mm 399 mm Marathon С0041Е2116009 55AY79 
3,520 112M 575V AC 5.0 1.15 Yes 89.5 % МЕМА Prem. 28 тт 60 mm 399 mm . Marathon C0041P2116G009 55AY80 
5 1,765 112M 230/460/ AC 13.8/6.9 1.15 Yes 91.7% NEMA Prem. 28mm 60 mm 399 mm Marathon С0042Е2116009 55АҮ81 
1,765 112М 575V AC 5.5 1.15 Yes 91.7% NEMA Prem. 28mm 60 mm 399 mm . Marathon C0042P2116G009 55AY82 
1,755 112M  230/460V AC 1.9 1.25 — 88.5% МЕМА Prem. 28mm 60 mm 394 mm Weg 00418ET3Y112M-W22 106872 
1,180 132M 230/460/ AC 16.2/8.1 1:15 Yes 91% NEMA Prem. 38 mm 80 mm 503mm Marathon С0043Е2116009 55AY86 
1,180 132M 230/460/ АС 20.8/10.4 1.15 Yes 91 % NEMA Prem. 38 mm 80 mm 503 mm Marathon C5P53E2116009 55АҮ87 
3,535 1328 230/460/ AC 17.6/8.8 1:15 Yes 89.5% NEMA Prem. 38mm 80 mm 465 mm Marathon С5Р51Е2110009 55АҮ88 
1% 1,775 1325 460V AC 9.1 1.25 — 91.7% NEMA Prem. 38mm 80 mm 452 mm We 00518ET3Y132S-W22 106876 
1,775 1325 230/460V AC 19.6/9.8 1.15 Yes 91.7%  NEMAPrem. 38mm 80 mm 465 mm Marathon ТС5Р52Е2110004 55AY91 
1,180 160M 460V AC 9.6 1.25 — 91% NEMA Prem. 42 mm 110 mm 598 mm Weg 00512ET3Y160M-W22 106877 
881 160M 460V AC 11.3 1.25 — 87.5%  NEMAPrem. 42mm 110111 598 тт Weg 11616109 482V85 
1,775 132M — 230/460V AC 25.4/12.7 1.15 Yes 91.7% NEMA Prem. 38mm 80 mm 503 mm Marathon C7P52E211G009 55AY84 
1,775 132M 575V AC 10.2 1.15 Yes 91.7% МЕМА Ргет. 38mm 80 mm 503 mm Marathon TC7P52P211G009 ^ 55AY85 
1,770 132M 460V AC 12.4 7.25 — 91.7% МЕМА Prem. 38mm 80 mm 489 mm Weg 00718ET3Y132M-W22 106882 
10 3,540 1328 230/460V AC 23.8/11.9 1.15 Yes 90.2% МЕМА Ргет. 38mm 80 mm 465 mm Marathon _ TC7P51E211G009  55AY89 
3,540 1328 575V AC 9.5 1.15 Yes 90.2% МЕМА Prem. 38 тт 80 тт 465 тт Marathon С7Р51Р2116009 55AY90 
880 160L 460V AC 15.0 1.25 — 89.5% МЕМА Ргет. 42mm 110 mm 642 mm Weg 11661300 482V89 
1,180 160M 460V AC 13.8 1.25 — 91% NEMA Prem. 42 mm 110 mm 598 mm Weg 00712ET3Y160M-W22 100881 
1,180 160M ^ 230/460V AC 26.4/13.2 1.15 Yes 91% МЕМА Prem. 42mm 110 mm 622mm Marathon ТС7Р53Е2110000 55ЛҮ99 
1,180 160L 460V AC 19.6 1.25 — 91.7 % NEMAPrem. 42mm 110 mm 642 mm Weg 01112ЕТЗҮ1601-7/22 106884 
1,180 1600 230/460V AC 38.0/19.1 1.15 Yes 91.7% МЕМА Ргет. 42mm 110 тт 666mm Marathon TCO113E211G009 55АҮ95 
15 3,550 160M 460V AC 17.9 1.25 — 91.7% NEMAPrem. 42mm 110 mm 598 mm Weg 01136ET3Y160M-W22 100886 
3,550 160M 230/460V АС 34.0/16.9 1.15 Yes 91% МЕМА Ргет. 42mm 110 тт 622mm Marathon TCOTTTE211G009 ^ 55AY96 
1,775 160M 460V AC 18.2 1.25 — 92.4% МЕМА Prem. 42mm 110 mm 598 mm Weg 01118ET3Y160M-W22 100885 
1,775 160M  230/460V AC 37.5/18.7 1.15 Yes 92.4% МЕМА Prem. 42mm 110 mm 622mm Marathon С0112Е2116009 55AY98 
1,775 1601 460V АС 25.0 1.25 -- 93 % NEMA Prem. 42тт 110 mm 642 mm Weg 01518ET3Y160L-W22 106888 
1,775 160L 230/460/ AC 50.0/25.1 1.15 Yes 93 % NEMA Prem. 42 mm 110 mm 666 тт Marathon С0152Е2116009 55AY94 
20 3,550 160M 460V AC 244 1.25 — 91.7% NEMA Prem. 42 тт 110 mm 598 mm Weg 01536ET3Y160M-W22 106889 
3,540 160M  230/460V AC 45.5/22.8 1.15 Yes 91% NEMA Prem. 42 mm 110 mm 622mm Marathon С0151Е2116009 55AY97 
1,180 180L 460V AC 24.7 1.25 — 91.7% NEMA Prem. 42 тт 110 mm 110 mm Weg 01512ET3Y180L-W22 100887 
1,180 180L ^ 230/460V AC 53.5/26.7 1.15 Yes 91.7% — NEMA Prem. 48 mm 110 mm 750mm Marathon С0153Е2116009 55AZ02 
3,550 160L 460V AC 29.9 1.25 — 924% МЕМА Prem. 42mm 110 mm 642 mm Weg 01836ET3Y160L-W22 106892 
3,550 160L 230/460/ АС 56.0/28.1 1:15 Yes 91.7% МЕМА Prem. 42mm 110 mm 666 mm _ Marathon C18P1E211G009 55AY93 
25 1,780 180M 230/460/ АС 62.0/31.0 1.15 Yes 93.6% NEMA Prem. 48 тт 110 mm 712mm Marathon б18Р2Е2110009 55А704 
1,775 180М 460V AC 30.6 1.25 — 93.6% МЕМА Prem. 42 тт 110 тт 664 тт Weg 01818ET3Y180M-W22 100891 
1,185 2001: 230/460V AC 64.0/32.0 1.15 Yes 93 % NEMA Prem. 55 mm 110 mm 769mm Marathon C18P3E211G009 55AZ08 
1,184 200L 460V AC 31.6 1.25 = 93 % NEMA Prem. 55 mm 110 mm 767 mm Weg 01812ET3Y200L-W22 1006890 
1.780 180L 230/460V AC 72.0/36.0 1:15 Yes 93.6 % МЕМА Prem. 48 тт 110 тт 750 тт Marathon 002222116009 55А701 
1,775 1801. 460V AC 36.0 1.25 — 93.6% МЕМА Prem. 42 тт 110 тт 702 тт Weg 02218ET3Y180L-W22 100896 
30 3,555 180M 460V AC 347 1.25 — 92.4% МЕМА Ргет. 42mm 110111 664mm Weg 02236ET3Y180M-W22 106897 
3,550 180M  230/460V AC 68.0/34.0 1.15 Yes 91.7% NEMA Prem. 48mm 110 mm 712mm Marathon С0221Е2116009 55А703 
1,185 2001: 230/460V АС 76.0/38.0 1.15 Yes 93% NEMAPrem. 55mm 110тп 769mm Marathon TC0223E211G009 ^ 55AZ09 
1,180 200L 460V AC 37.1 1.25 — 93 % NEMA Prem. 55 mm 110 mm 767 mm Weg 02212ET3Y200L-W22 100805 
3,570 200L 460V AC 17.1 1.25 — 93% X NEMAPrem. 55mm 110 mm 767 mm eg 5 
3,565 2001: 230/460V AC 92.0/46.0 1.15 Yes 92.4% МЕМА Prem. 55mm 110 mm 769mm Marathon С0301Е2116009 554205 
40 1,780 2001 460V AC 49.4 1.25 — 941% МЕМА Ргет. 55mm 110 mm 767 mm Weg O3018ET3Y200L-W22 100899 
1,780 2004: 230/460V AC 94.0/47.0 1:15 Yes 94.1% NEMA Prem. 55mm 110 mm 769mm Marathon С0302Е2116009 554207 
1.190 225M  230/460V AC 100.0/50.0 1.15 Yes 94.1% МЕМА Prem. 60mm 140 mm 862 mm Marathon TCO303E211G009 ^ 55AZ12 
3,570 2001. 460\/ АС 59.8 1.25 — 93.6% NEMA Prem. 55mm 110 mm 767 mm Weg 03736ET3Y200L-W22 100903 
3,565 200L ^ 230/460V АС 112.0/56.0 1.15 Yes 93% МЕМА Ргет. 55mm 110 mm 769mm Marathon ТС0371Е2116009 55А706 
50 1,785 2255 230/460/ АС 118.0/59.0 1.15 Yes 94.5% NEMAPrem. 60mm 140 mm 837mm . Marathon С0372Е2116009 554713 
1,785 225S/M  460/ АС 58.5 1.25 — 945% МЕМА Ртет. 60mm 140 mm 886 mm Weg ^ 03718ET3Y225S/M-W22 106902 
1,190 250M 230/460У/ АС 124.0/62.0 1.15 Yes 94.1% NEMA Prem. 65mm 140 mm 941mm Marathon С0373Е2116009 55AZ16 
3,575 225M  230/460V АС 138.0/69.0 1.15 Yes 93.6% МЕМА Prem. 55mm 110 mm 832mm Marathon С0451Е2116009 55А710 
1,785 225M 230/460/ АС 142.0/71.0 115 Yes 95 % NEMA Prem. 60 mm 140 mm 962mm Marathon С0452Е2116009 55AZ11 
60 3,565 2255/М 460V AC 69.9 1.25 — 94.1% NEMA Prem. 55mm 110 mm 886 mm Weg 04536ET3Y225S/M-W22 106906 
1,780 225S/M 460V AC 69.9 1.25 = 95 % NEMA Prem. 60 тт 140 mm 886 mm Weg 04518ET3Y225S/M-W22 106905 
1,190 2806 230/460/ AC 146.0/73.0 1.15 Yes 94.5% МЕМА Prem. 75 mm 140mm 1,060 пт Marathon С0453Е2116009 55А719 
3,575 250M 230/460/ АС 166.0/83.0 1.15 Yes 93.6% МЕМА Prem. 60mm 140 mm 941mm Marathon C0551E2116009 55А714 
1,790 250М 230/460/ АС 174.0/87.0 1.15 Yes 95.4% NEMA Prem. 65mm 140 mm 941mm Marathon С0552Е2116009 55А715 
15 3,570 250S/M 460V AC 80.3 1.25 = 94.5% МЕМА Prem. 60mm 140 mm 965 mm Weg 05536ЕТ3Ү2505/М-М/22 106908 
1,785 250S/M 460V AC 85.1 1.25 — 95.4% МЕМА Prem. 65mm 140 mm 965 mm Weg 05518ЕТ3Ү2505/М-//22 106907 
1,190 280M  230/460V AC 174.0/87.0 1:15 Yes 94.5% МЕМА Prem. 75 тт 140mm 1,111 mm Marathon С0553Е2116009 554717 
1,190 280S/M 460V AC 90.2 1.25 = 94.5 %  NEMAPrem. 75mm 140mm 1,071 mm Weg 05512ET3Y280S/M-W22 106910 
3,580 2805 ^ 230/460V AC 222.0/111.0 1.15 Yes 94.1% NEMA Prem. 65mm 140mm 1,060 mm Marathon С0751Е2116009 55А718 
3,580 2805/М 460V AC 111.0 1.25 -- 94.5% МЕМА Prem. 65mm 140mm 1,071 mm Weg 07536ET3Y280S/M-W22 106913 
100 1,785 2805/М 460V AC 116.0 1.25 — 95.4% МЕМА Ргет. 75mm 140mm 1,071 тт Weg 07518ЕТ3Ү2805/М-М/22 106912 
1,190 3155 230/460/ AC 246.0/123.0 1.15 Yes 95 % NEMA Prem. 80 mm 170mm 1,206 mm Marathon С0753Е2116009 55А720 
1,190 3155/М 460V АС 122.0 1.25 = 95% МЕМА Ргет. 80mm 170 1,274 mm Weg 07512ЕТ3Ү3155/М-М/22 106911 
3,580 2805/М 460V АС 132.0 1:25 = 95 % NEMA Prem. 65mm 140mm 1,071 mm Weg 09036ET3Y280S/M-W22 106916 
125 1,785 2805/М 460V АС 139.0 1.25 = 95.4% МЕМА Ргет. 75mm 140mm 1,071 mm Weg 09018ЕТ3Ү2805/М-//22 106915 
1,190 315S/M 460V AC 146.0 1:25 = 95.4% — NEMA Prem. 80mm 170mm 1,274 mm Weg 09012ET3Y315S/M-W22 106914 
1,785 2805Л/ 460V AT 170.0 1.25 — 8% rem. 75mm 140mm 1,071 mm eg ТІ018ЕТ3Ү2805/М-/722 106918 
150 3,585 3155/М 460V AC 163.0 1.25 = 95% МЕМА Prem. 65mm 140mm 1,244 mm Weg 11036ET3Y315S/M-W22 100919 
1,190 3155/М 460V AC 178.0 1.25 = 95.8% NEMA Prem. 80mm 170mm 1,274 тт Weg 11012ET3Y315S/M-W22_10G917 
175 3,580 3155/М 460V AC 193.0 1.25 — 95.4% МЕМА Prem. 65mm 140mm 1,244 mm Weg 13236ET3Y315S/M-W22 106921 
1.790 3155/М 460V AC 203.0 1.25 = 96.2% NEMA Prem. 80mm 170 тт 1,274 тт Weg ^ 13218ET3Y315S/M-W22 106920 
200 3,585 3155/M 460V AC 219.0 1.25 = 95.4% NEMAPrem. 65mm 140mm 1,244 mm Weg 15036ET3Y315S/M-W22 106923 
1,790 3155/М 460V АС 228.0 1.25 — 96.2% МЕМА Ргет. 80 тт 170 тт 1,274 тт Weg ^ 15018ET3Y315S/M-W22 106922 
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Pump AC Motors Details on page A1. 
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Motors 


1-Phase Close-Coupled Pump Motors 


= Rotation: CW/CCW Motors are continuous-duty and for use in 
= Thermal protection: none commercial and industrial pumping applications. 


Open Totally Enclosed » Mounting: face/base TEFC motors are suitable for use in dirty, dusty, 
Dripproof Fan-Cooled А Е р 
262Y37 262Ү45 = Max. ambient temp.: 40°C and nonhazardous applications. 
Motor Motor 
Nameplate Full Load Service Ins. Nom. Efficiency Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Class Efficiency Group Model No. 
Open Dripproof, JM Threaded, ПЕПЕ 
3 3,500 182JM 115/230V AC 32.0/16.1 1.15 F 75.5 % Standard 182TCDW7318 ^ 262Y36 
1,750 184JM 115/230V AC 33.5/16.8 1.15 F 75.5 % Standard 184TCDW7047 267Ү38 
7% 3470 213JM 230V AC 37.0 1.15 B 78.5 % Standard 213TCDW7002 ^ 262Y39 
10 3,465 215JM 230V AC 47.0 1.15 B 81.5 % Standard 215TCDW7002 267/43 
Open rioprest, JM Threaded, Capacitor-Start/Run 
3,500 184JM 230V AC 22.0 1.15 F 80% Standard 184TBDW17007 2627Ү37 
75 1,735 215ЈМ 230V AC 34.5 1.15 F 84% Standard 215TBDW7029 267Ү42 
тин Enclosed Fan- Cooled, JM Threaded. TT 
7% 3,46 230V AC 32.0 1 F 81.5 % Standard 213TBFW7010 ^ 262Y45 


» NEMA 
ШЕ marathon: re 


Motors 


3-Phase Close-Coupled Pump Motors 

» Rotation: CW/CCW = Mounting: face/base 

= Thermal protection: none = Max. ambient temp.: 40°C 

» Insulation: Class F, with B For use in water pumping, process, transfer, 
temperature rise for longer life and circulating pumps. TEFC motors are 


= Inverter rated designed for severe-duty applications. 
= Efficiency group: NEMA Premium 


gi 


Totally Enclosed 
Fan-Cooled, 
JM Threaded 


Open Dripproof, 
JM Threaded 


262X83 52NU15 Note: Find higher HP models on Grainger.com. 
Motor 
Nameplate Full Load Service Nom. Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Efficiency Brand Model No. 
Open Dripproof, JM Threaded, Steel Frame 
1 160 45/5; М 208-230/460V АС 3.3-3.0/1.5.0 1.15 85.5 % Weg 001180T3E143JM-S 33HN16 
1,760 143JM 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 85.5 % Marathon 143TTDR6030 267Х83 
3,510 143/5JM 208-230/460V AC 4.0-3.7/1.80 1.15 84 % Weg 00156013E143JM-S 33HN20 
1% 1,760 143/5JM 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.5.0 1.15 86.5 % Weg 001580T3E145JM-S 33HN25 
1,755 145JM 230/460V AC 4.4/2.2 1.15 86.5 % Marathon 145TTDR6034 26ZX91 
2 1.750 145JM 230/460V AC 6.0/3.0 1.15 86.5 % Marathon 145TTDR6036 267Х92 
3,490 145JM 230/460V AC 7.2/3.6 7.15 86.5 % Marathon 145TTDR6013 267Х88 
3 3,480 143/5JM 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.5.0 1.15 85.5 % Weg 003360T3E145JM-S 33HN44 
1,770 182JM 230/460V AC 8.0/4.0 1.15 89.5 % Marathon 182TTDBD6032 26ZX95 
1,760 182/4JM 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.5.0 1.15 89.5 % Weg 003180T3E182JM-S 33HN39 
3,510 182/4JM 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.5.0 1.15 86.5 % Weg 005360T3E182JM-S 33HN54 
5 3,510 182JM 230/460V AC 13.2/6.6 1.15 86.5 % Marathon 182TTDBD6007 262X93 
1,765 184JM 230/460V AC 13.2/6.6 1.15 89.5 % Marathon 84TTDBD6032 26ZX99 
1,760 182/4JM 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.5.0 1.15 89.5% Weg 005180T3E184JM-S 33HN49 
3,510 184JM 230/460V AC 18.4/9,2 1.15 88.5 % Marathon 184TTDBD6007 267Х97 
7% 3,500 182/4JM 230/460V 17.3/8.67 1.15 88.5 % Weg 007360T3E184JM-S 33HN65 
1,765 213JM 230/460V AC 19.8/9.9 1.15 91% Marathon 213TTDBD6032 26ZY04 
10 3,535 213/5JM 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.5.0 115 89.5 % Weg 010360T3E213JM-S 33HN77 
1,770 215JM 230/460V AC 25.4/12.7 1.15 91.7% Marathon 215TTDBD6032 26ZY08 
3,520 208-230/460V AC 38.0-34.4717.2 115 90.2 % Weg 015360T3E215JM- 33HN83 
15 3,515 215JM 230/460V AC 36.0/18.0 1.15 90.9 % Marathon 215TTDBD6007 482R03 
1,775 254JM 230/460V AC 37.5/18.8 1.15 93 % Marathon 254TTDBD6032 267Ү10 
20 3,550 254JM 230/460V AC 48.0/24.0 1.15 91% Marathon 254 TTDBD6007 267Ү12 
3,525 254/6JM 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.5.0 1.15 91% Weg 020360T3E254JM-S 33HT95 
25 3,530 254/6JM 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.5.0 1.15 91.7 % Weg 02536013E256JM-S 33HU02 
22 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MOTORS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Pump AC Motors 
ШЕ marathon: МЕМА 
Motors [Premium] 
3-Phase Close-Coupled Pump Motors 
Motor 
Nameplate Full Load Service Nom. Mfr. Item 
HP Voltage Amps Factor Efficiency Brand Model No. 
Open кенені РМ Threaded, bast ME Frame 
27-175 ZEM 505 230:460V AC Жетт 126 5r Wed ОТОТ REAL WAS AEUUS 
- i б eg 
25 1,775 284JM 230/460V AC 2.5/31.0 1.15 93.6 % Marathon 'TTDBD6032 267Ү20 
1.770 284JM 208-230/460V AC 66. 2 59.8/29.9 1.25 93.6 % Weg 02518013981. W40 4EUV2 
3,560 284JM 230/460V AC 71.5/35.5 1.15 91.7 % Marathon 284TTDBD6007 267Ү18 
30 3,545 284JM 208-230/460V AC 76.7-70.4/35.2 1.25 917% Weg 030360T3E284JM-W40 4EUV3 
1,770 286JM 208-230/460V AC 18.3-70.8/35.4 1.25 94.1 % We 030180T3E286JM-W40 4EUV4 
Open Dripproof, JP Threaded, Steel Frame 
1 1,760 143/5JP. 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.5.0 1.15 85.5 % Weg 001180T3E143JP-S 33HN17 
1% 3,510 143/5JP 208-230/460V AC 4.0-3.7/1.80 1.15 84 % Weg 001560T3E143JP-S 33HN21 
1,760 143/5JP. 208-230/460V AC 4.5-4.1/2.0 1.15 86.5 % Weg 001580T3E145JP-S 33HN26 
2 3,510 143/5JP 208-230/460V AC 5.3-4.8/2.4 1.15 85.5 % Weg 002360T3E145JP-S 33HN35 
1,740 143/5JP. 208-230/460V AC 5.9-5.3/2.6 1.15 86.5 % Weg 002180T3E145JP-S 33HN31 
3,480 143/5JP 208-230/460V AC 7.9-7.1/3.5 1.15 85.5 % Weg 003360T3E145JP-S 33HN45 
3 1,770 182/Р 230/460V AC 8.0/4.0 1.15 89.5 % Marathon 182TTDBD6037 32UP93 
1,765 182/4/Р 208-230/460V AC 8.5-7.7/3.8 1:15 89.5 % Weg 003180T3E182JP-S 33HN40 
3,510 182/4JP 208-230/460V AC 13.5-12.2/6.1 1.15 86.5 % Weg 005360T3E182JP-S 33HN55 
5. 3,510 182JP 230/460V AC 13.2/6.6 1.15 86.5 % Marathon 182TTDBD6012 32UP26 
1.760 182/4/Р 208-230/460V AC 14.0-12.7/6.3 1.15 89.5 % Weg 005180T3E184JP-S 33HN50 
3,500 182/4JP 208-230/460V AC 19.2-17.3/8.6 1.15 88.5 % Weg 007360T3E184JP-S 33HN66 
7% 1,770 213/5JP 208-230/460V AC 20.5-18.5/9.2 1.15 91% Мей 007180T3E213JP-S 33HN61 
1,770 213JP 230/460V AC 19.8/9.9 1.15 91% Marathon 213TTDBD6037 32UR02 
3,535 213/5JP 208-230/460V AC 26.5-24.0/12.0 1.15 89.5 % Weg 010360T3E213JP-S 33HN78 
10 3,520 213JP 230/460V AC 24.2/12.1 1.15 89.8 % Marathon 213TTDBD6012 32UP99 
1,770 213/5JP 208-230/460V AC 21.4-24.8/12.4 1.15 917 % Weg 010180T3E215JP-S 33HN72 
1 3, = 213/5JP 205 2205 АС 38.034 417.2 1 ERE m Weg 015360T3E215JP-S 33HN84 
256JP 460V AC 8.5/24.3 А б arathon 
Ix — JP Threaded, Cast-Iron Frame 
1770 2541Р 208-230/460V AC 33.5-37.2/18.6 125 93 % Weg 015180T3E254JP-W40 JEUNS 
20 т 535 254JP. 208-230/460V AC 44.3-49.2/24.6 1.25 91% Weg 020360T3E254JP-W40 4EUNG 
1.765 256JP 208-230/460V AC 45.5-50.6/25.3 1.25 93 % Weg 020180T3E256JP-W40 4EUN7 
3,560 256JP 230/460V AC 59.5/29.7 1.15 91.7 % Marathon 256TTDBD6012 32UR12 
25 3,535 256JP 208-230/460V AC 53.6-59.6/29.8 1.25 91.7% Weg 025360T3E256JP-W40 4EUN8 
1,770 te Ee 25424414225 153 22946 Weg 025180 EUR LEE 4EUNS 
3,545 - 4-70.4755. Г 7% eg 03036073Е284ЈР- ДЕ0РТ 
30 1.770 286ЈР 208-230/460V AC 63.7-70.8/35.4 1.25 94.1% We 030180T3E286JP-W40 4EUP2 
Totally Enclosed Fan-Cooled, JM Threaded, Steel Frame 
2 1,745 145JM 230/460V AC 5.8/2.9 1:15 86.5 % Marathon 145TTFR16037 52NU09 
3 1,760 182JM 230/460V AC 8.0/4.0 1:15 89.5 % Marathon 182TTFBD6031 52NU13 
5 3,525 184JM 230/460V AC 12.4/6.2 1.15 88.5 % Marathon 184TTFBD6006 52NU15 
1,765 184JM 230/460V AC 13.2/6.6 1.15 89.5 % Marathon 184TTFBD6031 52NU17 
1 3,520 213JM 230/460V AC 18.4/9.2 1.15 90.2 % Marathon 213TTFBD6006 52NU19 
1% 1,770 213JM 230/460V AC 19.0/9.5 1.15 93.3 % Marathon 213TTFBD6031 52NU21 
10 3,920 215JM 230/460V AC 23.6/11.8 1.15 90.2 % Marathon 215TTFBD6006 52NU23 
‚60 215JM 230/460V AC 25.0/12.5 1.15 92.1 96 Marathon 215ТТЕВ06031 52NU25 
Totally Enclosed Ғап- Cooled, JM Threaded, Cast-Iron Frame 
1,760 143JM 208-230/460V AC 3.7-2.8/1.40 1.25 85.5 % Weg 00118ET3E143JM-W22 6FKC3 
= 3,480 143JM 208-230/460V AC 4.2-3.8/1.9 1.25 84 % Weg 00156ET3E143JM-W22 6FKC4 
1.755 145JM 208-230/460V AC 4.3-4.0/2.00 1.25 86.5 % Weg 00158ET3E145JM-W22 6FKC5 
2 1,795 145JM 208-230/460V AC 5.7-5.2/2.6 1.25 86.5 % Weg 00218ET3E145JM-W22 GFKC7 
3 3,515 182JM 208-230/460V AC 8.1-7.2/3.6 1.25 86.5 % Weg 00336ET3E182JM-W22 6FKC8 
1,760 182JM 208-230/460V AC 8.5-7.7/3.8 1.25 89.5 % Weg 00318ET3E182JM-W22 GFKC9 
5 3,485 184JM 208-230/460V AC 13.1-11.8/5.9 1.25 88.5 % Weg 00536ET3E184JM-W22 6FKDO 
1,755 184JM 208-230/460V AC 14.3-12.9/6.4 1.25 89.5 % Weg 00518ET3E184JM-W22 6FKD1 
Th 3,520 213JM 208-230/460V AC 19.4-17.5/8.7 1.25 89.5 % Weg 00736ET3E213JM-W22 6FKD2 
Е 1.765 213ЈМ 208-230/460V AC 19.9-18.0/9.0 1.25 91.7% Weg 00718ET3E213JM-W22 6FKD3 
10 3,510 213/5JM 208-230/460V AC 25.7-23.2/11.6 1.25 90.2 % Weg 01036ET3E215JM-W22 6FKD4 
1,765 213/5/М 208-230/460V AC 27 .4-24.8/12.4 1.25 91.7% Weg 01018ET3E215JM-W22 6FKD5 
15 3,530 254/6ЈМ 208-230/460V АС 37.6-34.4/17.2 1:25 91% Weg 01536ET3E254JM-W22 6FKD6 
1.765 254/6JM 208-230/460V AC 39.8-36.0/18.0 1.25 924% Weg 01518ET3E254JM-W22 6FKD7 
20 3,520 254/6JM 208-230/460V AC 51.3-46.4/23.2 1.25 91 9o Weg 02036ET3E256JM-W22 6FKD8 
1,765 254/6JM 208-230/460V AC 53.3-48.2/24.1 1.25 93 % Weg 02018ET3E256JM-W22 6FKD9 
3,555 284JM 230/460V AC 60.0/30.0 1:15 91.7 % Marathon 284TTFCD6006 25VD75 
25 3,535 284/6JM 208-230/460V AC 63.0-57.0/28.5 1.25 91.7 % Weg 02536ET3E284JM-W22 6FKEO 
1,765 284/6JM 208-230/460V AC 65.2-59.0/29.5 1.25 93.6 % We 02518ET3E284JM-W22 6FKE1 
.8-67.6/33. B 7% 
30 1.765 286JM 208-230/460V AC 77.6-70.2/35.1 1:25 93.6 % Weg 03018ET3E286JM-W22 бЕКЕЗ 
Totally Enclosed Fan-Cooled, JP Threaded, Steel Frame 
3 1,760 182JP 230/460V AC 8.0/4.0 719 89,5 % Marathon 182TTFBD6037 29FH26 
7% 3,520 213 Р 230/460V АС 18.4/9.2 1.15 90.2 % Marathon 213TTFBD6012 29FH32 
1,770 213JP 230/460V А! 19.0/9.5 1.15 93.3 % Marathon 213TTFBD6037 29FH34 
10 3,520 215JP 230/460V AC 23.6/11.8 1.15 90.2 % Marathon 215TTFBD6012 29FH36 
1,760 215JP 230/460V AC 25.0/12.5 1.15 92.1 % Marathon 215TTFBD6037 29FH38 
15 1,770 254JP 230/460V AC 37.5/18.8 1.15 92.4 % Marathon 254TTFCD6037 29FH42 
Totally Enclosed Fan-Cooled, JP Threaded. Cast-Iron Frame 
1 1,760 143 Р 208-230/460V AC 3.1-2.8/1.40 1.25 85.5 % Weg 00118ET3E143JP-W22 6FJX9 
1% 3,480 143JP 208-230/460V AC 4.2-3.8/1.9 1.25 84 % Weg 00156ET3E143JP-W22 6FJYO 
1,755 145JP 208-230/460V AC 4.3-4.0/2.00 1.25 86.5 % Weg 00158ET3E145JP-W22 6FJY1 
2 3,475 143/5ЈР 208-230/460V AC 5.6-4.0/2.5 1.25 85.5 % Weg 00236ET3E145JP-W22 6FJY2 
3518 ТЕР S08 230480 AE — —L T1256 128 1657 Wed DOSSGETSETEDIP-W22——BFIVE 
; - .1-7.273. р 5% eg - 
3 1,760 ШЕ Б И SEES 12 89.5 % Weg 00318E arma 6FJY5 
3,485 208-230/460V .1-11.8/5. В 88.5 7 eg 00536ЕТЗЕ - GFJY6 
—3188 3P 508 230480 RE ITST 128 1957 We ТОБЕГЕ БЕЛҮ 
1 | - .4-17.5/8. 1 5% eg - 
—— dH ОТЫР S08 230480 AC — 25.7 282/116 128 9079; Wed DTOSGETSEDTSIP-W22——BFIZD 
i - - Е 2% eg - 
4-6 ЭТЕР S08 230460 AC — S 3447172 128 ENS Wed DTSSGETSEDSUP-W22 — — RH 
i - 5-24. i б eg - 
15 1,765 254/6JP 208-230/460V ДЕ m 36.018.0 12 EN Weg 01518ET3E254JP-W22 6FJZ3 
3,520 254/6JP 208-230/460V .3-46.4/23. Г б eg - 
20 1,770 256JP. 230/460V AC 48.5/24.2 1.15 93 % Marathon 256TTFCD6037 29FH46 
1.765 254/6JP 208-230/460V AC 53.3-48.2/24.1 1.25 93 % Weg 02018ET3E256JP-W22 6FJZ5 
25 3,535 284/6JP 208-230/460V AC 63.0-57.0/28.5 1.25 91.7 % Weg 02536ET3E284JP-W22 6FJZ6 
1.765 284/6JP 208-230/460V AC 65.2-59.0/29.5 1.25 93.6 % Weg 02518ET3E284JP-W22 6FJZ7 
30 3,535 284/6JP 208-230/460V AC 14.8-67.6/33.8 1.25 91.7 % Weg 03036ET3E286JP-W22 6FJZ8 
1,765 284/6JP 208-230/460V AC 11.6-70.2/35.1 1.25 93.6 % Weg 03018ET3E286JP-W22 6FJZ9 
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INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS 
Pump AC Motors 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. E 


1-Phase Jet Pump Motors 


= Thermal protection: auto 


= 60 Hz, except 2K650 is 60/50 Hz 


в Insulation: Class В 


= Mounting: horizontal or vertical, shaft down 


= Bearings: ball 


Shaft slinger (all models) and gasketed conduit box (TEFC 
models only) protect against moisture and contaminants. 


56C frame shaft: 9" dia. x 175"L, Y4e"-wide keyway. 


56J frame shaft: stainless steel, 46-20 UNF-2A, RH 
threaded 16" from end, 27⁄6" length. Use in jet pump 


==) 


Marathon—2-compartment design with locked 
ball bearings on shaft end. Voltage-change plug and 
enlarged conduit box for easy terminal lead connec- 
tion. 56C frame has 416 stainless steel shaft. 


marathon” ntur 


jotors 


Dayton—Single-compartment design. 56C frame 


= Motor: capacitor-start, except where noted 


Open Dripproof, 
Face-Mount 
Keyed Shaft 

5K955 


Totally Enclosed 
Fan Cooled, 
Face-Mount, 

Threaded Shaft 

5TB76 


Open Dripproof, 
Face/Base-Mount 
3NO88 


Totally Enclosed 
Fan-Cooled, 


water systems, centrifugal and hydraulic pumps, and other 
applications requiring NEMA 56C- or 56J-face mounting. 


Note: Must equal or exceed service factor and HP for proper 


has carbon steel keyed shaft. /?-HP and higher 
motors include drip cover kit for vertical mounting. 


replacement. 
Motor Motor Max. 
Nameplate Shaft Full Load Service Ambient Mfr. Item 
HP RPM Rotation Voltage Amps Factor Temp. Brand Model No. 
Open Dripproof, 566 Frame, Face-Mount, Keyed Shaft 
% 3,450 CCWSE 115/230V AC 6.2/3.1 1.75 40 *C Dayton 5K955 5K955 
3,450 CCWSE 115V AC 6.2 1.75 50°C Marathon 5KH39EN2552X 2K409 * 
№ 3,450 CCWSE 115/230V AC 7.1/3.8 1.6 40°C Dayton 5K657 5K657 
3,450 CW/CCW 115/230V AC 11.2/5.6 1.5 40 °С Marathon — 5KC39NN50X 4K110 
34 3,450 CCWSE 115/230V AC 5.7/11.4 1.5 40°C Century K1070 60WD16 
3,450 CCWSE 115/230V AC 11.6/5.8 1.5 40 °C Dayton 5K658 5K658 
1 3,450 CW/CCW 115/208-230/ АС 13.2/6.6-6.5 14 40°C Marathon — 5KC39RN44X 4K111 
3,450 CW/CCW —115/208-230V AC 12.8/6.7-6.4 14 40°С Dayton 5K659 5K659 
1% 3,450 CW/CCW 115/208-230У AC 18.4/9.8-9.2 1.3 40 °С Marathon 5КС49ММ2140Х 4K112 
3,450 CW/CCW  115/208-230V АС 18.2/9.2-9.1 1.3 40 °С Dayton 5K469 5K469 
2 3,450 CW/CCW 115/208-230/ АС 21.2/11.5-10.6 1.2 40°C Marathon 5КС49ТМ2141Х 4K113 
3,450 CCWSE 115/208-230/ АС 19.6/10.7-9.8 12 40°С Dayton 5K470 5K470 
3 3,450 CW/CCW 115/230V AC 29.4/14.7 1.15 40°C Marathon 5KCR48TN2142T 4К114 t 
Open Dripproof, 56J Frame, Face/Base-Mount, Threaded Shaft 
% 3,450 CCWSE 115V AC 62 1.75 50°C Marathon 5КН39ЕМ2887Х 5U259 * 
» 3,450 CCWSE 115/230V AC 8.2, 4.1 1.6 50°С Marathon 5KC39HN2888X 5U170 
3,450 CCWSE 115/230V AC 9.0/4.5 1.6 40°C Dayton 6K580 6K580 
ЕЛ 3,450 CCWSE 115/208-230/ AC 11.0/5.4-5.5 1.5 40°C Dayton 6K581 6K581 
1 3,450 CCWSE 115/208-230/ AC 13.2/6.8-6.6 14 40 *C Dayton 6K582 6K582 
3,450 CCWSE 115/230V AC 14.2/7.1 14 50°C — Marathon _5KC39SN2890X 5U172 
1% 3,450 CCWSE 115/208-230/ AC 18.2/9.2-9.1 1.3 40 °C Dayton 6K516 6K516 
3,450 CCWSE 115/230V AC 15.8, 7.9 1.3 50°C Marathon 5KCR39SN2891X 50173 t 
Open Dripproof, 56J Frame, Face-Mount, Threaded Shaft 
3,450 CCWSE 115/208-230/ AC 6.4,3.0-3.2 1.75 40?C Marathon — 5KC37FN65X 2K366 
3,450 CCWSE 115/230V AC 3.4/6.8 1.8 40*C Century 11032 60WD32 
% 3,450 CCWSE 115/230V AC 6.2/3.1 1.75 40 *C Dayton 5K956 5K956 
3,450 CCWSE 115V AC 62 1.75 50?C Marathon 5КН39ЕМ2506Х 2K410 * 
1,725 CCWSE  115/208-230V АС 6.0/3.2-3.0 1.35 40°C Marathon — 5KC36LN84X 2K650 
» 3,450 CCWSE 115/230V AC 1.6, 3.8 1.6 40?C Marathon 5KC36JN269X 2K367 
3,450 CCWSE 115/230V AC 9.0/4.5 1.65 40°C Dayton 5K660 5K660 
3,450 CCWSE 115/208-230/ AC 11.2/5.6-5.3 1.5 40?C Marathon 5КС390М3219Х 2K368 
КД 3,450 CCWSE 115/208-230/ АС 10.4/5.4-5.2 1.5 40°C Dayton 5K661 5K661 
3,450 CCWSE 115/230V AC 11.6, 5.8 1.5 40°C Marathon 5KC33MN2502X 2K399 
3,450 CCWSE 115/208-230/ AC 13.2/6.6-6.5 14 40?C Marathon — 5KC39RN45X 2K369 
1 3,450 CCWSE 115/230V AC 6.2/12.4 14 40°C — Century T1102 60WD24 
3,450 CCWSE 115/230V AC 13.4/6.7 14 40 °C Dayton 5K662 5K662 
m 3,450 CCWSE 115/208-230/ AC 18.2/9.2-9.1 1.3 40 °С Dayton 5K475 5K475 
3,450 CCWSE 115/230V AC 18.4/9.2 1.3 40?C Marathon 5КС49ММ2167Х 2K370 
2 3,450 CCWSE 115/208-230/ AC 19.6/10.7-9.8 12 40°C Dayton 5K476 5К476 1 
3 3,450 CCWSE 115/230V AC 29.4/14.7 1.15 40°C Marathon 5KCR48TN2174T 2К372 1 
Totally Enclosed Fan-Cooled, 56J Frame, Face-Mount, Threaded Shaft 
% 3,450 CW/CCW 115/230V AC 5.6/2.8 1 40?C Marathon 5KC33FN4180X 5ТВ76 


* Split-phase. T Capacitor-start, capacitor-run. 


3-Phase Jet Pump Motors 


Shaft: stainless steel, 46-20 UNF-2A RH threaded 1146" from end, 274s"L. 


= 56J frame 


» Thermal protection: none 


» Bearings: ball 


= Max. ambient temp.: 40°C 


G 


Open dripproof models have a shaft slinger. 


-Centuryy marathon: 


Motors 


Ed 


Dayton motors will operate at 50 Hz on 190/380V at 5/6 of 60 Hz HP and rpm. 


Note: Must equal or exceed service factor and HP for proper replacement. 


For use in industrial, commercial, centrifugal, and hydraulic pumps. 


24 


ШШЩ 


Face-Mount 
60WD21 


GRAINGER. 


Motor 
Nameplate Shaft Full Load 
HP RPM Rotation Voltage Amps 
Open Dripproof, Face-Mount 
vs 3,450/2,850  CW/CCW  200-230/460/ АС 2.0-1.8/0.9 
3,450/2,850  CW/CCW 208-230/460ҮАС 2.6-2.6/1.3 
М 3,450/2,850  CW/CCW 208-230/460У АС 3.4/1.7 
1,725 CW/CCW 208-230/460/ АС 3.3-3.0/1.50 
1 3,450/2,850  CW/CCW — 208-230/460V AC 4.3-4.0/2.0 
1% 3,450/2,850 CW/CCW 208-230/460/ AC 5.8-5.6/2.8 
2 3,450/2,850 CW/CCW  200-230/460V AC 6.8-6.6/3.3 
3 3,450 CW/CCW 200-230/460/ AC 9.8-9.6/4.8 
Open Dripproof, Face/Base-Mount 
ЕЛ 3,530 CW/CCW 208-230/460/ АС 2.3-2.2/1.10 
1% 3,450 CW/CCW 230/460V AC 3.8/1.90 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Face-Mount 
» 1,725 CW/CCW 208-230/460/ AC 2.3-2.2/1.10 
1% 3,490 CW/CCW 230/460V AC 4.0/2.0 
2 3,450 CW/CCW 230/460V AC 5.2/2.6 
3 3,450 CW/CCW 230/460V AC 8.0/4.0 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Face/Base-Mount 
1 3,450 CW/CCW 230/460V AC 3.0/1.50 
1% 3,450 CW/CCW 208-230/460/ AC 4.2-4.0/2.0 


Find even MORE on Grainger.com® 


Motor 
Service Ins. Mfr. Item 
Factor Class Brand Model No. 
18 B Century H137 60WD47 
1.6 B Century H155 60WD38 
15 B Century H446 60WD25 
1.25 B Marathon — 5K46KN4141 4М086 
14 B Century H506 60WD20 
1.3 B Century H607 60WD22 
1:2 B Century H733 60WD19 
12 B Century H734 60WD17 
1.15 B Dayton 3N088 3N088 
13 B Dayton 52ZW08 522W08 
1 B Marathon — 5K42HN4133 40084 
12 F Leeson 119453.00 — 60WD35 
12 B Century H706ES 60WD23 
1 B Century H707ES 60WD21 
1.15 B Marathon 05673499029  53UF61 
1.15 B Marathon 056734Ғ99018 — 53DE36 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


56Y Frame, 56Y Frame, 
Permanent Split Capacitor 
Capacitor Start/Run 
Motor Motor Motor Motor Max. 
Nameplate Shaft Thermal FullLoad Service Ins. Efficiency Ambient 
HP RPM Rotation Protection Phase Voltage Amps Factor Class Group — Temp. 
56Y Frame, Permanent Зри Capacitor 
n CCWSE Auto біп е 115/208-230V AC 8.8/4.5-4.4 19 B Efficient — 50 °C 
3,450 CCWSE Ашо Single 115/230/ AC 10.8/5.4 195 F Standard 50°C 
и 3,450 CCWSE Auto Single 115/208-230V AC 11.2/6.0-5.6 1.67 F Standard 50°С 
i 3,450 CCWSE Ашо Single 115/230/ AC 10.8/5.4 125 F Standard 50°C 
1 3,450 CCWSE Auto Single 115/230V AC 13.0/6.5 1.25 F Standard 50°С 
3,450 CCWSE Ашо Single 115/230/ AC 16.0/8.0 165 F Standard 50°C 
3,450 CCWSE Auto Single 115/230V AC 16.0/8.0 11 F Standard 50°С 
1% 3,450 CCWSE Auto Single 115/230V AC 21.0/10.5 1.5 F Standard 50°С 
3,450 CCWSE Auto Single 208-230/ AC 9.6-8.8 1.47 F Standard 50°С 
3,450 CCWSE Auto Single 230V AC 10.0/3.5 1.5 B Standard 50°С 
2.14  3,50/1,725 CCWSE Auto Single 230V AC 10. 0/3; 5 14 В Standard 50°С 
‚450 CCWSE Auto Single 115/230V AC 21.0/10.5 14 F Standard 50°С 
2 3,450 CCWSE Auto Single 208-230/ AC 11.0/10.2 13 F Standard 50°С 
3,450 CCWSE Auto Single 230V AC 10.0 14 B Standard 50°С 
3,450 CCWSE Auto Single 230V AC 11.5 13 F Standard 50°С 
2 E 3 450 CCWSE Auto Single 230V AC 10.0/3.5 1.04 F Standard 50°С 
450 CCWSE Auto Single 208-230/ AC 15.0-13.6 TAS F Standard 50°С 
в! Егате, Capacitor-Start/Run 
34. Vio 3,450/1,725 CCWSE Auto Single 115V AC 12.2/2.00 1.67 F Efficient — 50 °C 
ы 3,450/1,725 CCWSE Auto Single 230V AC 5.8/0.90 1.67 F Efficient — 50?C 
1, V  3,50/1,25 CCWSE Ашо Single 230V AC 74/4 165 F Efficient 50°C 
112, 6 3,450/1,725 CCWSE Auto Single 230V AC 10.0/1.6 1.47 F Efficient — 50 °C 
2.44  3,50/1,25 CCWSE Ашо Single 230V AC 11.0/1.80 13 F Efficient 50%0 
3 3,450 CCWSE Auto Single 208-230/ AC 15.0-13.3 1:10 B Efficient 50°C 
56ү [өү 3-Phase 
3,450 CW/CCW None Three 208-230/460V AC 3.2-3.0/1.50 1.9 B Standard 50°C 
й 3,450 CW/CCW ^ None Three 208-230/460/ АС 3.8-3.6/1.80 1.65 В Standard 50°С 
1 3,450 CW/CCW ^ None Three 208-230/460V AC 5.0-4.6/23 1.65 B Standard 50°С 
1% 3,450 CW/CCW ^ None Three 208-230/460/ АС 6.4-5.8/2.9 147 В Standard 50°С 
2 3,450 CW/CCW ^ None Three 208-230/460V AC 7.1-6.8/3.4 13 B Standard 50°С 
3 3,450 CW/CCW ^ None Three 208-230/460/ AC 9.8-9.6/4.8 115 В Standard 50°C 
3,450 CW/CCW None Three 208-230/460V AC  10.0/5.0 1:15 B Standard 50°С 
5 3,450 CW/CCW ^ None Three 208-230/460V AC 13.4-13.4/67 1 B Standard 40°С 
* Motor shafts also have 14-20 UNC-2B LH internal threads. 
Motor Motor Motor Max. 
Nameplate FullLoad Service Efficiency Flange Ambient Mfr. Item 
HP RPM Voltage Amps Factor Group Material — Temp. Model No. 
566 Frame, Capacitor-Start/Run 
% ,450 115/230V AC 4.0/8.0 1.6 Efficien Aluminum — 50*C CK1052 5РЕЗ5 
ЕЛ 3,450 115/230 AC 5.5/11.0 1:5 Efficien Aluminum 50°C CK1072 5РЕЗ7 
1 3,450 115/230V AC 6.8/13.6 14 Efficien Aluminum — 50*C CK1102 5РЕЗ9 
1% 3,450 115/230V AC 19.4/9.7 1.3 Efficien Aluminum 50°C SK1152 5РЕ45 
2 3,450 230V AC 112 1.3 Efficien Aluminum — 50?C SK1202  5PE46 
3 3,450 208-230V AC 15.0-13.3 1.15 Efficien Aluminum 5090 5К1302/1 30784 
566 Frame, Permanent Split Capacitor 
"n ,450 115/208-230/ AC  8.2/4.4-4.1 15 Efficien Cast-lron 50 °C B639 5PB73 
3,450 115/230V AC 4.4/8.8 1.6 Standard — Aluminum 50°C B120 5PB61 
% 3,450 115/230\/ АС 6.0/12.0 15 Standard Aluminum 50°C B121 5PB62 
1 3,450 — 115/208-230V АС 6.4-5. 91. 8 14 Efficient — Aluminum 50°C B653 5PB93 
3,450 115/230V AC 7.214 14 Standard Aluminum 5020 B122 5PB63 
1% 3,450 115/208-230/ АС 8.7-7. 8715 6 13 Efficient — Aluminum 50°C B795 5PB97 
2 3,450 115/230V AC 9.2/18.4 1.3 Standard Aluminum 50°C B123 5PB64 
3,450 115/230V AC 21.6/10.8 1.2 Standard Aluminum — 50?C B835 160472 
2 3,450 208-230V AC 10.4 1.2 Efficien Aluminum 50°C B808 5РЕ11 
3,450 230V AC 10.5 1.2 Standard Aluminum 50%0 B124 5PB65 
3 3,450 208-230V AC 15.0-13.6 1:15 Efficien Aluminum 50°C B817 5РЕ15 
3,450 230V АС 14.1 1.15 Standard Aluminum 50°С B125 160473 
56J Frame, Capacitor Start/Run 
Yo 3,450 115/230V AC 4.0/8.0 1.6 Efficient Aluminum — 50?C CT1052  5PE40 
m 3,450 115/230V AC 5.5/11.0 1.5 Efficien Aluminum — 50°С CT1072 БРЕ41 
3,450 115/230V AC 8.0/4.0 1 Efficient Aluminum 5090 — UCT1072V1 160479 
1, Ио 3,450/1,725 230V AC 1.0/2.3 15 Efficien Aluminum — 50?C  STS1102RV1 160474 
1 3,450 115/230V AC 6.8/13.6 14 Efficient Aluminum 50°C СТ1102 — 5PE53 
3,450 115/230V AC 11.0/5.5 1 Efficien Aluminum 5090 UCT1102 160477 
1144 3, 450/1, 725 230V AC 9.0/3.3 1.3 Efficien Aluminum 4090 — STS1152R  5PE56 
1% 3, 450 115/208-230V AC 19.6/10.4-9.8 1.47 Efficien Aluminum — 50°С 571152 5РЕ50 
3,450 115/230V AC 14.6/7.3 1 Efficien Aluminum 50°C UCT1152 160478 
2 3,450 115/208-230/ АС 19.6/10.4-9.8 1 Efficien Aluminum — 50*C UST1202  5PE61 
3,450 208-230V AC 12.6-11.4 1.3 Efficien Aluminum 50°C ST1202 БРЕ51 
2h 3,450 208-230V AC 12.6-11.4 1.06 Efficien Aluminum — 50°С UST1252 160476 
3 3,450 208-230V AC 15.0-13.3 1.15 Efficien Aluminum 50°C 5Т1302/1 21/Ғ9 
56J Frame, Permanent Split Capacitor 
"n 3,450 — 115/208-230V AC  7.4/4.0-3.7 1.6 Efficien Aluminum — 50*C B657 16U468 
3,450 115/230V AC 4.4/8.8 1.6 Standard Aluminum 50°С B126 5PB66 
3,450 115/208-230/ АС 5.4-5.000.0 1.5 Efficien Aluminum 50°C B638 5PB91 
% 3,450 115/230V AC 6.0/12.0 1.5 Standard — Aluminum — 50*C B127 5PB67 
3,450 115/230V AC 8.8/4.4 1 Standard — Aluminum 50°C B227SE 5РВ79 
3,450 115/230V AC 12.0/6.0 15 Standard Cast-Iron 50°C 16436006 5РВ58 
3,450 115/208-230V AC 6.4-5.9/11.8 14 Efficien Aluminum 50°C B654 5РВ95 
1 3,450 115/230V АС 7.214,4 14 Standard Aluminum 5090 B128 5PB68 
3,450 115/230V AC 12.0/6.0 1 Standard Aluminum 50°C B228SE 5PB81 
1%, V6 3,450/1,725 115V AC 14.6/4.4 11 Efficient Aluminum 50°C B969 160466 
3,450 — 115/208-230V АС 8.7-7.8/15.6 1.3 Efficien Aluminum — 50*C B796 5PB99 
1% 3,450 115/230V AC 9.2/18.4 1.3 Standard Aluminum 50°C B129 5PB69 
Ы 3,450 115/230V AC 144/7.2 1 Standard Aluminum 50°C B229SE 5РВ83 
3,450 115/230V AC 18.4/9,2 1.3 Standard Cast-Iron 5090 1643600 SPB60 
3,450 115/230V AC 18.4/9.2 jl Standard Aluminum 50°C B230SE 5РВ85 
2 3,450 115/230V AC 21.6/10.8 12 Standard Aluminum 50°C B836 160471 
3,450 208-230V AC 10.4 1.2 Efficien Aluminum 50°C B809 5PE13 
3,450 230V AC 10.5 12 Standard — Aluminum 50°C B130 5PB71 
2% 3,450 230\/ АС 10.5 1 Standard — Aluminum | 50?C B231SE 5РВ87 
3,% 3,450/1,725 230V AC 13.8/4.0 1.15 Efficient — Aluminum 40°C B966 160465 
3 3,450 208-230V AC 15.0-13.6 1:15 Efficien Aluminum — 50?C B818 5РЕ17 
3,450 230V AC 14.1 1.15 Standard Aluminum — 50*?C B131 16U470 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS 
Pump AC Motors 


56Y Frame, 
3-Phase 


Mfr. Item 

Model No. 

8845 160451 (( 

82846 6ШЕ/2 * М Century? 

80002 160447 
sir 1047. 1-Phase and 3-Phase 
B2848V1 6UEVA * S FI P l 
B2854V1 160440 

B2858  6FJF3 quare- ange 00 

B2842 160449 

2 eu Pump Motors 

B985 160436 А А 

B2859 160452 " Enclosure: open dripproof 

B2843 160446 = Mounting: flange, horizontal only 
TD наа р 

ВоВ - I8UA44 Motors are equivalent replacements for 

most popular pool and spa manufactur- 

В2981 181437 ers' pumps. Permanent split capacitor and 

B2982 160438 З-рһаѕе motors аге single-compartment 

B2983  16U434 i itor- 

E2981 18454 design. Capacitor: start/run motors are 
S01302Vi 26МР9% 2-compartment design. 

Я П 15- al 
ндот дүүдг ^ Shaft: 303 stainless steel, 72-20 UNF-2A 
H492 4YY43 * RH external threads. 

H635 4ҮҮ44“ m 
H636 —4YY45 * Additional square-flange pump motors are 
H637  4YY46 * i i 
EE CONI available on Grainger.com. 
03302/1 160454 Note: Must equal or exceed service factor and HP for 

H995 160481 proper replacement. 

56C Frame, 

Permanent Split 
Capacitor 


56J Frame, 
Capacitor- 
Start/Run 


56J Frame, 
Permanent Split 
Capacitor 


(century: 


1-Phase Face-Mount 
Pool Pump Motors 


= Enclosure: open dripproof = Insulation: Class B 

= Rotation: CCWSE = Bearings: ball 

= Thermal protection: auto 

Motors are equivalent replacements for most 

popular pool and spa pump manufacturers’ pumps. 
Sealed switch design prevents water infiltration. 
Moisture/heat-resistant bearing lubricant. 

56C frame shaft: keyed steel, 56" dia. x 17%"L with 46 Ү/ 
keyway. 

56J frame shaft: 303 stainless steel, 76-20 UNF-2A RH 
threaded 16" from end. 

Note: Must equal or exceed service factor and HP for proper replacement. 
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MOTORS Scan. Order. Done. == 
Pump AC Motors Details on page A1. 


marathon 
Motors 


Split-Phase Carbonator Pump Motors 


= Enclosure: open dripproof 

= Thermal protection: auto 

= Bearings: ball 

= Max. ambient temp.: 40°C 

Motors have a threaded conduit hole. Short, slotted shaft permits 
close-coupling the carbonator pump to the motor. Extended hub for 


direct-mounting pump to motor. Use for liquid transfer pumps, vending Cradle Base-Mount Rigid Base-Mount 
machine pumps, and other hub-mounted pump applications. See page 484H28 5U254 
2698 for an assortment of suitable pumps. 
Motor 
Nameplate Motor Shaft Full Load Service Ins. Shaft Mfr. Item 
HP RPM Frame Rotation Voltage Hz Amps Factor Class Dia. Brand Model No. 
Cradle Base-Mount 
» 1,725 48Y CW/CCW 115V AC 60 5.0 1 B Yin Marathon 5KH32DN5587X 3K067 
1,725 48YZ CW/CCW 120/240V AC 60/50 5.1-5.0/2.6-2.5 1 B Hin Dayton 484H28 484H28 
1,725 48 CW/CCW 115V AC 60 6.5 1 B Win Dayton 484H30 484H30 
1,725 48Y CW/CCW 115/230V AC 60/50 5.6-5.5/2.8-2.7 1 B Hin Marathon 5KH33GNA444X 5U257 
1725 48Y CW/CCW 115/230V AC 60 5.6-5.5/2.8-2.7 1 B $6 in Marathon 5KH32GNB811X 3K087 
% 1,725 48Y CW/CCW 115V AC 60 5.6 115 В win Marathon 5KH32FN5586X 3K068 
1,725 48Y CW/CCW 115V AC 60 6.1 1 B Hin Marathon 5KH32ENA443X 50256 
1,725 48Ү CW/CCW 230V AC 60 27 1 В Win Marathon 5KH32GNB812X 2K457 
1,725 48YZ CW/CCW 120/240V AC 60/50 5.7-5.6/2.8-2.8 1 B 56 in Dayton 484H31 484H31 
1725 48Y CW/CCW 115/230V AC 60 7.1-7.2/3.4-3.6 1 B Ув in Marathon 5KH36MNA445X 5U258 
Л 1,725 48Ү CW/CCW 115V AC 60 72 12 B Win Marathon 5KH36MNB637X 5XB87 
1,725 48YZ CW/CCW 115V AC 60 84 1 B Hin Dayton 484H33 484H33 
1,725 48YZ CW/CCW 120/240V AC 60/50 7.7-7.6/3.9-3.9 1 F Win Dayton 484H32 484H32 
% 1,725 48Ү CW/CCW 115/230V AC 60 10.4/5.2 1 B Hin Marathon 5KH37PNA479X 10A276 
Rigid Base-Mount 
A 1725 48Y CW/CCW 115V AC 60 5.0 1 B Yin Marathon 5KH32DN5597X 50253 
1,725 48Ү CW/CCW 115/230V AC 60 5.6/2.8 1 B win Marathon 5KH32GNB815X 3V637 * 
% 1,725 48Y CW/CCW 115V AC 60 5.6 145 B Yin Marathon 5KH32FN5598X 5U254 
1,725 48YZ CWSE 115V AC 60 6.0 1 B Hin Dayton 484H29 484H29 


* Has 12" x 172" rear shaft extension. 


Open Dripproof 
with Rigid Base-Mount 
454X49 


Open Dripproof 
with Face/Base-Mount 
4UX55 


ЕЕС marathon: 


Motors 


1-Phase Pressure 


Washer Pump Motors 
= Rotation: CW/CCW, except 4UX55 is CWSE 


Totally Enclosed 
Fan-Cooled 
with Rigid Base-Mount 


t 
„А2, 


ко: 
: 21AJ16 
= Thermal protection: manual led 
» Bearings: ball Б. 
= Max. ambient temp.: 40°С 
Corrosion-resistant; for use in hot and cold water 
high-pressure washer applications. 
Motor 
Nameplate Full Load Service Ins. Shaft Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Class Dia. Brand Model No. 
Open Обров, Face/Base-Mount, Capacitor-Start 
3,450 56HCZ 208-230V AC 22.0-20.0 1.15 B 34 in Dayton 4UX55 4UX55 * 
Open Yir Rigid Base-Mount, Capacitor-Start/Run 
3,450 56 115/230V AC 17.8/8.9 1.15 B ys in Marathon 056B34D15537 454Х49 
Totally — Fan-Cooled, Rigid Base-Mount, Capacitor-Start 
% 1,725 56C 115/208-230V AC 11.0/5.4-5.5 1.15 B іп Marathon 056C17F5955 21AJ16 
1,725 56C 115/208-230V AC 13.4/6.8-6.7 1:15 B іп Marathon 056C17F5956 21AJ17 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Rigid Base-Mount, Capacitor-Start/Run 
3,450 56HC 115/230V AC 17.5/8.7 1.15 B ys in Marathon 056B34F5312 21AJ14 


* 34" x n shaft. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


180V DC 
482G71 


ыш 


МЕМА Ғгате 12, 24, 90, 
and 180VDC Permanent 
Magnet Motors 


= Rotation: CW/CCW = Bearings: ball 
= Service factor: 1.0 = Max. ambient temp.: 40°C 
= Mounting: Face/base 


Designed for use with speed controls or NEMA Type K DC 

power supplies on constant or diminishing torque applications. 
Performance matched with Dayton and Dart Speed Controls found 
on page 159. Dayton 90V and 180V models feature a tapped hole 
on the fan end shaft to mount a 62392 or 5JJ65 pulse generator 
found on page 159. 56C frame models have a removable base. All 
motors are designed for mechanical loads and for hard-to-start 
applications such as conveyors, belt-driven equipment, machine 
tools, and reciprocating pumps. 


Motor Full 
Nameplate Enclosure Load Ins. Overall Item 
HP om Frame Design Amps Class Length Brand Мо. 
12V D 
X 1,800 56C ТЕМУ 210A F  10%in Dayton 6МК98 
Y% 1,00 56C ENV 210A 10 іп Leeson 482647 


Y 1,800 56C TENV 
% 1,800 566 ЕМУ 27. 


10%іп Dayton 6МК99 
10%in Leeson 482648 


A 1,800 56C ENV 39. 11%1іп Dayton 6М102 
Y 1,800 56C ЕМУ 39. 11%in Leeson 482649 
ЕЛ 1,800 56C EFC 58. 13 лв іп Dayton 6ML04 
ЕЛ 1,800 56C EFC 58. 13 віп Leeson 487050 
1 1,800 56C EFC 80. 13 146 in Dayton 6ML06 
1 1,800 56C EFC 80. 13 1%віп Leeson 487051 
24V DC 
Ys 1,800 56C ENV 13. 10%in Dayton 6МІ01 
Y5 1,800 56C ЕМУ 13. 10%in Leeson 482652 
Y 1,800 56C ЕМУ 20. 11%in Dayton 6М103 
% 1,800 56C ЕМУ 20. 11%in Leeson 482653 
ЕЛ 1,800 56C EF 29. 121%віп Dayton 6МІ05 
ЕЛ 1,800 56C EF 29. 10%in Leeson 487054 
1 1,800 56C TEFC 39. 131%ein Dayton 6ML07 
39. 13 %6in Leeson 482655 


Е ,800 56C EFC 


1,750 56C EF 
Я 1750 56C TEFC 
Я 1,750 566 EFC 
Y 1,50 56C TEFC 
% 2,500 56C EF 
Y 1750 56C TEFC 
% 1,725 566 EFC 
% 2,500 56C TEFC 


F 

F 

F 

H 

H 

F 

F 

H 

H 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

H 

H 

F 101%6іп Dayton 2M167 
F 10!Xin Leeson 482656 
F 11%віп Dayton 2M509 
F 11%віп Leeson 482657 
Е 101%віп Leeson 487661 
F 111%6іп Leeson 482658 
F 111%6іп Dayton 2M168 
F 111%6іп Leeson 487062 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
H 
H 
H 
H 
H 
F 
H 
H 
H 


NAINA on 


MOTORS 
General Purpose DC Motors 


ші 
90 and 180VDC 


Permanent Magnet 
Motors with Control 


= Enclosure: totally = Bearings: ball 
enclosed fan-cooled, = Max. ambient 


NEMA 1 control temp.: 40°C 
= Rotation: CW/CCW a Input: 115 or 230VAC, 
= Insulation: Class F 60/50 Hz (47226 requires 


= Mounting: C-face with 250V, 20A receptacle) 
removable rigid base = 50:1 control speed range 


Control regulates speeds within 1% of nameplate rpm and 
provides full-wave rectification with adjustable min./max. speed, 
current/torque limit, IR compensation, fixed acceleration, transient 
and surge protection, and front-panel fuse protection. 


42248 


Nameplate Full Load Full Load Overall Item 
HP RPM Frame Amps Torque Length No. 
115V AC Input, 90V DC Armature 
VA NÉ 56C 25A 9.1 in-Ib 15 ^ in 42248 
% 1,750 56C 5.0A 18.2 in-Ib 16 % in 1F800 
m 2,500 56C 7.6А 18.9 in-Ib 16 1^ in 22846 
1,750 56C 76A 27 in-Ib 18 Vin 1F796 
1 1,750 56C 10.0A 36.6 in-Ib 20 № in 1F798 
230V AC Input, 180V DC Armature 
1» 2,500 56C 15A 37.8 in-Ib 19 1^ in 42226 
AC Input HP@ НРО External Mfr. Item 
Enclosure _ Voltage 90VDC 180VDC Switches w H D Model No. 
Replacement Speed Control 
NEMA 1 120/240V AC 401 ‘%to2  FWD/OFFREV біп 5.13in 6.5in 410720 410720 
* Fuse protected. 


шш 
жү 


12VDC Permanent | 
Magnet Motor | 44: i= 


a Enclosure: totally enclosed nonventilated | iW 
= Rotation: CW/CCW \ 

= Bearings: sleeve «а 

= Max. ambient temp.: 40°C eas | oP 
For use with mobile home and RV ventilation or pumps, and with 

automotive heaters or air conditioners. Shaft is 4" x 1" with flat. 

37"-dia. body mounts with 14"-long studs, 2546" on center. 


Nameplate Full Load Ins. Overall Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Class Length No. 
У 2,350 Non-Standard 12V DC 38A A 47% in 3LCH7 


== 


Non-Standard Frame 
12/24, 90, and 180VDC 
Permanent Magnet Motors 


= Enclosure: totally = Bearings: ball 
enclosed nonventilated = Max. ambient 
= Rotation: CW/CCW temp.: 40°C 


Use with Type K DC rectified power sources matched 


ЕЛ 1,750 56C EF 13 sin Leeson 482659 к 
A 1,75 SF ТЕС 13 sin Dayton 211169 to voltage (providing form factor does not exceed 
1 1708 Б-ТЕ 10 Jp fein Leeson 207063 | 13) see page 159. For adjustable speed controls see 
1 1,750 56C EFC 10 141%віп Leeson 487060 раде 159. 
180V DC 
% 1,750 56C EFC 1.70 11 31йоо іп Leeson 60РТ98 Face 
% 1,750 56C EFC 25A 111%6іп Leeson 482664 Nameplate — Full Load FullLoad Ins. Shaft ^ Overall Base Mounting Пет 
% 1,725 56C EF 25A {isin Dayton 47524 НР ВРМ Torque Amps Class Dia. Length — Mounting O.C. — O.C. No. 
ЕЛ 1,750 56C EF 3.8A 13 1%6in Dayton 47525 12/24V DC 
% 1,750 56C ЕС 38A 13 131 іп Leeson 482065 Vas, Йа — 1,800/4,300 0.8 in-Ib 24А В Yin 5 ein 3X xi/Ain 1%4x1% ЗХЕТО 
1 2,500 56C EFC 5.0A 131%6іп Leeson 482071 7, Y»  1,725/4000  1.8indb 5ЛА B  Yein O627&in 4'Увх1Ййїп 1%х1% 3XE20 
1 1,750 56C EF 5.0A 141%6іп Dayton 47378 Ya, v; 1,750/3,900 56ї-0 140А B VAI 8 іп 67ex2in 2%х2% 47143 
1 1,750 56C EF 5.0A 147%6in Leeson 482666 У, ia — 1,750/4,200 2611-0 69А B іп 6 іп 4/ex2in 2%х2% 47144 
1% 2,500 560 EFC 75А 15 Явіп Leeson 487072 % w% 1,800/4,200  6.4in-b 162А B Yin 9 іп T/ex2in 2%х2% 47529 
1% 1,750 566 EFC 7.6А 16 Asin Leeson 482667 90V DC 
1% 1750 143/5TC EFI LOA 18 sin Dayton 47379 V 2,500 0.5in-b — 0.30A B TA in 5 Ts in 8%xivin 19x19. ЗХЕ21 
1% 1750  143/5TC ЕН 76A 17% іп Leeson 482668 Ўт 1.800 1.3in-lb —0.50A B ein 6 өбіп 41/6х1Йіп 19x19 3XE22 
їй 1750 14510  TEFC 7.5 18!75oin Leeson 60РТ99 Ив 1,800 T.9in-Ib 0.80А B іп 635 in 476х2іп 2%х2% 47141 
2 2,500 56CZ EFC 86А 17 зіп Leeson 487073 % 1,800 44indib 150A В Ў in 836 in 67x2in 2%х2% 47140 
2 1,750 143570 ТЕС 95А 19 %sin Leeson 487069 % 1,800 5.6in-b 1.80А В іп 9 іп TAex2in 2%х2% 47528 
3 1,750 143/5ТС EF 15.0A 22 sin Dayton 62791 180V DC 
3 1,750  143/5TC ТЕС 140A 19%in Leeson 482670 % 1,800 5.6in-Ib — 0.90A F Yin 9% in TAsx2in 2%х2% 12851 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 21 
INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. 
Severe-Duty & Hazardous Location AC Motors Details on page A1. 


Name- Full 
plate Load Nom. Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Amps Eff. Length — Brand Model No. 
Rigid Base-Mount (Cont.) | x; 
3,520 21371 88 895% 197” Weg 00736ST3QIE213T-W22 6AGV5 
7% 1,765 2137 92 917%  19%6" Мей 007185Т301Е213Т-М/22 6AGV6 
1,75 2517 95 91% 241%% Weg 0071251301Е254Т-//22 6AGV7 
өлеміз $510 —215T —116 —902 *t — TO. Wet — OTOSGSTSQTE2 T5 T3022 БЕ 
ү 1 2% 16 eg - 
10 1,765 2157Т_124_ 917% 19%” Weg 0101851301Е215Т-//22 6Аб/9 
1,180 2567 129 91% 24/7 Weg 010125Т301Е256Т-/М/22 GAGWO 
3,530 2541 1/72 919. 247% Weg  01536ST3QIE254T-W22 6AGW1 
1,765 2547 180 924% 241 Мей  01518ST3QlE2541-W22 6AGW2 
15 3,545 25471 17.8 93.6% 24% Marathon  —254THFCD9001 19RV24 
1,772 2547 18.8 91.7% 24/7 Marathon 254THFCD9026 19В/25 
875 2860 22.0 941% 27'/s Marathon ^ 286THFNA19101 198/44 
zB as d 
В З lo 16 5 
МЕМА 20 1,175 2860 242 917% 2794€ Мей 020125Т301Е286Т-М/22 6AGW6 
WEJ marathon’ ОП ш ш шиш шо NE M 
Motors А ў 7% ai arathon 
1,765 2847 295 936% 27/7 W 02518ST30IE284T-W22 6AGWS 
Severe-Duty 3-Phase IEEE 841 5 4772 мт 900 938% — 269. Marathon 2и ЕА 198138 
NEMA Premium Efficient M | m шешш шы ү а 
ii Я Я Ag. е! - 
remium icient otors 30 4180 326T 358 93% KIKA Wes 030125Т301Е326Т-М/20 6AGX2 
= Enclosure: totally enclosed fan-cooled Designed for dusty, dirty, nonhazard- 1/0 ӨТ 355 ШТА ЖИ Marathon 286THFCD9026 . 198145 
= Rotation: CW/CCW ous applications, and especially suited 40 11% 364/57 46.5 94.17, MS MI (40125730 [ESSA W22 SAGX 
ion: i ie В R 1 8 arathon 
= Thermal protection: none for pulp, paper, and steel mills, petro 3550 32615 561 93% 2996 Weg _05036ST3QIE3261S-W22 6AGX6 
= 460V chemical, and applications requiring 50 1,775 3260 59.2 945% 31 V Weg Ene E3261-W22 ET 
i . T -li 1,180 364/51 57.4 941% 54/06 Мей 0501251301Е365Т-//22 GAGX8 
» Service factor: 1.25 for severe-duty long life motors. Internal 602000360515 "R70 9262 = Wed SUR UR YS 
Weg; 1.15 for Marathon and external corrosion-resistant 75 3500 364/515 879 93.6 % TS Weg 075365 3QIE365TS-W22 156079 
Пена : dh 5 : "8004 7-55 А Е 1057-02-15 
. Insulation: Weg are Class F with B finish with stainless steel nameplate. 10-00 ARTS 1107 57 2 3651 — Weg 100185 a E BEN ТӘНІ 
temp. rise for longer life; Магаіћоп Nonsparking fan. Weg motors feature ^ -Face/Base-Mount 
i - i Е 1,760 14316 150 85.5% 13/7 Weg O0118ST3QIE143TC-W22 12N928 
are H (except 19RV44 is F) Inpro-seal on drive end, and 50,000 1 160 14516: 170 825% 13/7 Weg  001125T301ET45TC-W22 124020 
= Inverter rated hr. extended bearing life. All meet or 1% 175 145 © 200 857; E Wea 011515 30 ES C 12N930 
jal: -j Е ificati f Д 5% Ae. eg - 
в Frame material: cast iron exceed IEEE 841 2009 specification ; 1785 МЕС 28 — 863% — 1377 Weg O07 1SSTSOTEHISTC W22 124022 
» Bearings: ball and all NEMA Premium/CEE require- 1.170 18416 32 888% 15/6 Weg 002125 30 E184 сү 124033 
і : 40? ici 1,760 18210 39 895% 1577 Мей  00318ST3QlE1821C-W22 12N934 
в is ambient un C ments for energy efficiency. з 199—713 г LEM EE) 19 — Weg Ш 30 E515 CP 320835 
ате- u 1,755 1841C 65 895% 151777 Weg 00518ST3QIE184TC-W22 12N936 
plate Load Nom. Overall Mir. Item 5 4170 21516 68 805% 199 Weg 005125Т301Е215ТС-//22 12N937 
n ыт вам шыш ш NE I ERUEEE ЧА, 
igid Base-Mouni К К E 16° е! - 
1 1,60 1437 150 855% 13%" Weg 001185Т301Е143Т-М/22 6AGU1 10 1/65 21570 124 9179, 197 Wed 01018ST3QIE215TC-W22 12N940 
3,480 1437 190 84% 13% Мей  00156ST3QIET43T-W22 GAGU3 1,175 2561C 120 91% 241% Мед 010125Т301Е256ТС-М/22 12N941 
1% 1,755 14571 200 86.59.  13// Мей 0015851301Ғ145Т-М/22 GAGU4 15 1800 25470 180 924% 24747 “Мед 015185Т201Е254Т0-М/22 1211942 
1170 1827 26 875% 151%” Мей 0015251301Е182Т-//22 6AGUS 1,200 28410 17.9 917% 27%6 Weg 015125Т301Е294ТС-М/22 12N943 
2 1755 145| 2.8 86.5% 13V; Weg  00218ST3QIET45T-W22 6AGU7 20 Ыб5 25616 241 9370 2496 eg 020185Т301Е256Т0-М/22 121944 
з 3510 107 36 865% 157e Weg 003365Т301ЕТ8212422 GAGUS 1,175 2861C 242 917% 27 Weg 02012ST3QIE2861C-W22 12N945 
1,760 1827 3.9 805% 151%” Мед _00318ST3QIE182T-W22 6Аб/0 3,535 28415 285 91.7% 2676 eg 02536ST3QIE284TS-W22 БАСИТ - 
34805 1847 50 885% 57. Weg  O00536S5T30IET84T-W22 6AGVZ 25 1,765 28410 29.5 936% 27176 Мей  02518ST3QlE284TC-W22 12N946 
5 1755 1847 65 895% 157: Weg  O00518ST3QlET84T-W22 6AGV3 1,175 32410 304 9390 31V Мей _02512ST3QIE324TC-W22 12N947 
1170 215T 6.8 805% 19% Мей  00512ST30IE215T-W22 GAGV4 30 1/60 28616 351 935% 2776 Weg  030189T301E28616-W22 12N948 
1,755 1841 65 902% 16% Marathon  —184THFCD9026 19В/10 1,180 32610 35.8 93% 31V Weg 030125Т301Е326ТС-М/22 12N949 
H marathon” 
1-Phase Hazardous Location Motors n 
= Enclosure: totally enclosed fan- otors have sturdy rolled-steel frames and meet the National 
Encl totall losed f. Motors h turdy rolled-steel f d t the National 
cooled, except where noted Electrical Code for hazardous locations. Unmounted conduit 
= Rotation: CW/CCW box is included with all 56-frame motors. Use to power fans, 
= Thermal protection: auto, except blowers, pumps, or air compressors in areas that meet the 
ermostat for ational Electrical Code for hazardous locations. 
th tat for 2NLEG National Electrical Code for hazardous locati 
» Bearings: ball Note: For assistance with hazardous location classification, see page 6. 
= Max. ambient temp.: 40°C 
Nameplate FullLoad Service Ins. Length Hazardous Loc. Mfr. Item 
HP — RPM Frame Voltage Amps Factor Class Less Shaft Class & Group Model No. 


Rigid Base-Mount, Capacitor-Start 
25 56 


à 115/208-230V AC 4.8/2.3-2.4 1 10 in 1C,D/2ERG 056C17E15503 1TUL8 * 
V 1,725 48 115/230V AC 4.2/2.1 1 9 Vs in 1D/2FG 5KC36PNB169 3К703 * 
1,140 56 115/208-230V АС 6.8/3.4-3.1 1 12 in 1CD/2EFG 056611615502 1TUL1 
% 1,725 56 115/208-230V AC 6.6/3.3-3.1 1 W%in 10,D/2EEG 056017015521 1TUL9 
Ы 1,140 56 115/208-230/ АС 7.8/3.9-3.6 1 12іп 1CD/2EFG 056611615503 1TUL2 
» 3,450 56 115/208-230V AC 8.4/4.2-4.0 1 11%іп 10,D/2EEG 056034615515 1TUN5S 
? 1,425 56 115/208-230/ AC — 8.8/4.4-4.2 1 12in 16D/2ERG 056017015523 1TUN1 
y 3,450 56 115/208-230V AC 10.6/5.3-5.3 1 12in 1C.D/2ERG 056034615517 1TUNG 
bi 1,725 56 115/208-230/ AC 11.0/5.5-5.4 1 12 іп 10,D/2EEG 056017015525 1TUN2 
1 1,725 56H 115/208-230/ AC 13.4/6.8-6.7 1 12%in 10,D/2EERG 056017015527 1TUNS3 
Rigid Base-Mount, Capacitor-Start/Run j 
1% 1725 56H 208-230V AC 8.1-7.8 1 14%in 10,D/2EERG 056817615506 1TUL6 
Rigid Base-Mount, Split-Phase 
Y 1,725 56 115V AC 54 1 10 in 1C,D/2ERG 056517Е15501 1TUP2 * 


Face/Base-Mount, Capacitor-Start 


œ ooo oona WW O9 3 CJ GJ CJ со CJ CO O3 DD 


В 1,725 566 115/208-230/ AC 1 11%іп 160/266 05661765324 2МКҮ9 
Y 1725 5606  115/208-230V AC 1.15 Win 10,0/256 05601765328 2МК71 
y 3,450 56C 115/208-230/ AC 1 ili7&in 1CD/2FG  056C34G5314 2МК72 
172b 5606  115/208-230V AC 1 {2¥%in 10,.D/2RG 05601785326 2NKZ3 
1 1,725 56C 115/208-230/ AC 1 12%іп 1CD/2FG  056C1765327 2МК74 
Face-Mount, Capacitor-Start 
И 1,140 5667  115/208-230V AC А 1 11%їп 10,D/2EEG 056611615504 1TUL4 t 
Ув 1,725 56C 115/208-230/ АС В 1 1136in 1C,D/2EFG 056017615526 1TUN8 
Face-Mount % 1,775 560  115/208-230V AC ў 1 11%їп 1CD/2ERG 056017015524 1TUN9 
ЕЛ 1,725 560 115/208-230/ AC .0/5.5-5.4 1 12%in 1C,D/2EFG 0560176815530 1TUP1 
1 1,725 56C 115/208-230/ AC 13.4/6.8-6.7 1 12%in 10,D/2EEG 056017015516 1TUK8 
Face-Mount, Capacitor-Start/Run _ 3 
1% 1,725 566 115/208-230/ AC 15.6/8.1-7.8 1.15 14%іп 160/266 056817015510 2NLE6 


* Totally enclosed nonventilated. + Shaft is S x 214". 
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MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Hazardous Location AC Motors 


marathon: e ШЕҢ 


3-Phase Hazardous 


Location Motors 


= Rotation: CW/CCW 

= Bearings: ball 

= Max. ambient temp.: 40°C 

= Duty: continuous 

= Conduit box included 

Can be used to power fans, blowers, pumps, or 
air compressors in areas that meet the National 


Face-Mount 
56HZ62 


Electrical Code for hazardous locations. Ba Mouni PRU ын 
Note: For assistance with hazardous location classification, 4YPT1 4TUES 
see page 6. 
Name- 
plate Thermal Full Load Service Ins. Temp. Nom. Haz. Loc. Mfr. Item 
HP — RPM Frame Protection Voltage Hz Amps Factor Class Code Efficiency Class & Group Brand Model No. 
Face/Base-Mount, Steel Frame, Totally Enclosed Fan-Cooled 
Y 1,725 56C Auto 230/460V AC 60/50 2.4/1.20 1 B 3B 85.5 % 1C,D/2EFG Marathon 056117015559 1TUG7 
% 1,725 56C Auto 230/460V AC 60/50 3.0/1.50 1 B 3B 85.5 % 1C.D/2EFG Marathon — 056717615545 ШІН; 
1 1,705 56C Auto 230/460V AC 60 3.2/1.60 1 B 3B 86.5 % TC.D/2E,FG Marathon 056117615612 407М13 
1% 3,450 56C Auto 230/460V AC 60 4.2-4.2/2.1 1 B 3B 85.5 % 1CD/2EFG Marathon — 056134615567 407М04 
1,755 145TC T-Stat 208-230/460V AC 60 4.7-4.6/2.3 1.15 F 3B 93.6 % 1C,D/2EFG Marathon — 145TTGR16037 6KWF4 
2 1,760 145ТС T-Stat 208-230/460V AC 60 6.2-6.0/3.0 1.15 F 3B 92.4 % 1CD/2EFG Marathon — 145TTGR16035 6KWF3 
1,725 56C Auto 230/460V AC 60 6.0/3.0 1 B 3B 85.5 % 1CD/2EFG Marathon 056717015610 407М14 
Face-Mount, Cast Iron Frame, Totally Enclosed Fan-Cooled 
3 1,765 182TC T-Stat 230/460V AC 60 8.0/4.0 1 F 3B 90.2 % 1D/2FG Marathon — 182TTGCD4068 SVYF3 
5 _ 3495 T84TC T-Stat 230/460V AC 60 12.4/6.2 1 F ТЗВ 88.5 % 1D/2FG Marathon — 184TTGCD16004 52ХН74 
1,755 184TC T-Stat 230/460V AC 60 12.4/6.2 1 B T3B 90.2 % 1D/2FG Marathon _ 184TTGCD16027 — 52XR81 
10 1765 Z15TC T-Stat 230/460V АС 60 26.0/13.3 1 F ТЗВ 917% TCD/2FG Marathon 215170016022 52ХН83 
Face-Mount, Steel Frame, Totally Enclosed Fan-Cooled 
% 1725 566 Auto 208-230/460УАС 60/50 1.4-1.3/0.65 1.15 3E ONE DN CUD р g U.S. Motors XS13SA2DCR 56HZ62 
% 1,705 56C Auto 230/460V AC 60/50 2.4/1.20 1 B 3B 85.5 % TC.D/2EFG Marathon — 056117615536 1TUG1 
1,725 56C Auto 208-230/460V AC — 60 2.4-2.3/1.20 1 B 3B 68% 1C,D/2FG Marathon 05671765315 1981/14 
3,450 56C Auto 208-230/4600АС 60 27-26/13 1.15 B 3B 865% NU ош О, а U.S. Motors XS34S1ACR 56Н261 
и 1,725 56C Auto 230/460V AC 60/50 3.0/1.50 1 B 3B 86.5 % 1С,0 /2 Е,Е6 Marathon 056717015537 17062 
1,725 56C Auto 208-230/460V AC 60 3.0-2.9/1.50 1 B 3B 75.5 9b 1С,0 /2Е6 Marathon 05671765316 19RW15 
1 1,725 56C Auto 230/460V AC 60 3.2/1.60 1 B 3B 86.5 % TC.D/2EFG Marathon — 056117615607 407М11 
1,725 56C Auto 230/460V AC 60 3.2/1.60 1 B 3B 85.5 % 16D/2FG Marathon — 056717915599 530Е23 
1% 1725 56C Auto 230/460V AC 60 4.8/2.4 1 B 3B 86.5 % TC.D/2EFG Marathon — 0561176815609 — 407M12 
Face-Mount, Steel Frame, Totally Enclosed Nonventilated 
Ya 1,725 56C Auto 208-230/460V AC 60 1.10-1.10/0.55 1 B 3B 15 % 1С,0 /2Е6 Marathon 056T17E5310 39P314 
Ys 1,725 56C Auto 208-230/460V AC — 60 1.20-Т.20/0.60 1 B 3B 74,5% (РАЗ Marathon 056T17E5311 19RW11 
Rigid Base-Mount, Cast Iron Frame, Totally Enclosed Fan-Cooled 
1 1,735 143TC T-Stat 208-230/460V AC 60 3.0-3.0/1.50 1.15 F 3B 85.5 % 1D/2EG Marathon 143TTGN6551 39P309 
3,505 143 None 230/460V AC 60 3.9/1.9 1.15 F 3B 84% 1D/2FG U.S. Motors X32P1B 56JA35 
1% 1,760 145 T-Stat 208-230/460V AC 60 4.1/2.00 1.15 F 4 86.5 % 1C0,D/2FG Weg 00158XT3E145 4YPT1 
1,799 145TC T-Stat 230/460V AC 60 4.6/2.3 119 r 3B 86.5 % 1CD/2FG Marathon 145TTGN6536 39P310 
3,500 145 None 230/460V AC 60 4.9/2.4 1 F 3B 855% FEET E g US. Motors X2P1B 56JA36 
2 1,755 145TC T-Stat 230/460V AC 60 6.0/3.0 1.15 F 3B 86.5 % 1D/2FG Marathon 145TTGN6549 39P311 
1,755 145 T-Stat 230/460V AC 60 6.0/3.0 1:15 F 3B 86.5 % 1D/2EG Marathon 145TTGN6527 39W943 
1,750 145 T-Stat 208-230/460V AC — 60 5.5/2.7 1.15 F 4 86.5 % 1C6D/2FG Weg 00218XT3E145 4YPT4 
3,525 182 T-Stat 230/460V AC 60 1.6/3.8 1:15 F 3B 87.5 % TC.D/2FG Marathon — 182TTGCD6501 SVYFO 
3 3,515 182 T-Stat 208-230/460V AC 60 7.5/3.7 1:15 F 4 86.5 % 16D/2FG Weg 00336XT3E182 4YPT6 
1,760 182 T-Stat 208-230/460V AC — 60 7.8/3.9 1.15 F 4 89.5 % 1C6D/2FG Weg 00318XT3E182 ДҮРТТ 
3,505 184 T-Stat 230/460V AC 60 11.8/5.9 1.15 F 3B 88.5 % 1D/2FG Marathon 184TTGCD6501 SVYF5 
3,505 184 T-Stat 208-230/460V AC 60 12.2/6.1 1.15 F 4 88.5 % 16D/2FG Weg 00536XT3E184 4YPT9 
5 1,755 184 T-Stat 230/460V AC 60 12.4/6.2 1.15 F 3B 90.2 % 1CD/2FG Marathon — 184TTGCD6526 5VYFA 
1,755 184 T-Stat 208-230/460V AC 60 13.1/6.5 1:15 F 4 89.5 % 1CD/2FG Weg 00518XT3E184 4YPU1 
1,170 215 T-Stat 230/460V AC 60 13.8/6.9 1:19 F 3B 89.5 % 1D/2FG Marathon — 215TTGND6576 482815 
m 3,525 213 T-Stat 230/460V AC 60 18.2/9.1 1:15 F 3B 89.5 % 1D/2FG Marathon 213ТТ6С06501 482P88 
1,765 213 T-Stat 208-230/460V AC 60 18.8/9.4 1:15 F 4 91.7 % 1C,D/2FG Weg 00718XT3E213 ДҮРИ4 
1,765 215 T-Stat 230/460V AC 60 26.6/13.3 1:35 F 3B 91.7 % 1CD/2FG Marathon 215ТТ0С06525 454Х77 
10 1,765 215TC T-Stat 230/460V AC 60 26.6/13.3 1.15 Ё 3B 91.7 % 1C6D/2FG Marathon 215TTGCD6528 482813 
1,765 215 T-Stat 208-230/460V AC 60 25.4/12.7 1:15 F 4 91.7 % 16D/2FG Weg 01018XT3E215 4YPU7 
3,550 254T T-Stat 230/460V AC 60 35.0/17.5 115 F ТЗВ 917% TCD/2FG Marathon —254TT1GCD6507 — 6KWG6 | 
15. 71,775 254T T-Stat 230/460V AC 60 37.5/18.8 1.15 F T3B 924 % 10,D/2FG Marathon — 254TTGCD6531 5VYG6 
1,770 254T T-Stat 208-230/460/ AC 60 36.8/18.4 1.15 F T4 92.4 % 1С,р/2Е6 Weg 01518XT3E254T ДҮРІІ 
20 1775 256T T-Stat 230/460V АС 60 18.0241 115 F T3B 93 % TCD/2FG Marathon 
1,175 286T T-Stat 230/460V AC 60 53.5/26.8 1.15 F T3B 91.7 % 10D/2FG Marathon — 286TTGN16577 5VYH1 
25 1772 284Т Т-5їаї 230/460V АС 60 62.0/31.0 115 F T3B 93.6 % TCD/2FG Marathon 
3,545 3241S T-Stat 230/460V АС 60 94.0/47.0 115 F T3B 93.6 % TCD/2FG Marathon 324157056507 — 6KWH5 
40 1,780 324T T-Stat 230/460V AC 60 95.0/47.5 1.15 F T3B 941% 16D/2FG Marathon 32411056529 6KWH6 
1,185 364T T-Stat 230/460V AC 60 100.0/50.0 1.15 F 3B 94.1% 16D/2FG Marathon 364776516577 5VYJ1 
50 3,555 32675 T-Stat 230/460V AC 60 118.0/59.0 1.15 F 3B 94.5 % TC,D/2FG Marathon 326757656501 5SVYH7 
ТТТ 326T T-Stat 230/460V AC 60 123.0/61.5 1.15 F 3B 94.5 % 16D/2FG Marathon 32677656532 5VYH8 
Rigid Base-Mount, Steel Frame, Totally Enclosed Fan-Cooled 
КА 1,140 56 Auto 208-230/460V AC 60 1.50-1.50/0.75 1.15 B 3B 16.5 % 16D/2EF Marathon 056111015515 1TUD1 
1,725 56 Auto 208-230/460V AC 60/50 2.4-2.3/1.20 1 B 3B 86.5 % 1CD/2EF Marathon — 056117615550 TTUES 
№ 1,725 56 Auto 208-230/460V AC 60 2.4-2.3/1.20 1 B 3B 68 % 1CD/2FG Marathon 05671705312 39X605 
1,140 56 Auto 208-230/460V AC 60 2.7-2.4/1.30 1.15 B 3B 82.5 % 1C6D/2EFG Marathon 056711015517 1TUD3 
m 1.725 56 Auto 230/460V AC 60/50 3.0/1.50 1 B 3B 86.5 % 1CD/2EFG Marathon — 056117615551 1TUE6 
1,725 56 Auto 208-230/460V AC 60 3.0-2.9/1.50 1 B 3B 75.5 9b 1C,D/2FG Marathon 05671765313 39X606 
1 1,765 143Т T-Stat 230/460V AC 60 3.3/1.70 1 B 3B 85.5 % 1CD/2EF Marathon — 143TTGR16026 6KWE7 
1,725 56H Auto 208-230/460V AC 60 3.3-3.2/1.60 1 B 3B 86.5 % 16D/2EF Marathon 056717015604  407M09 
TA 1725 56H Auto 230/460V AC 60 4.8/2.4 1.15 B 3B 85.5 % 1CD/2EF Marathon — 056117615606 — 407M10 
2 1,760 145Т T-Stat 230/460V AC 60 6.0/3.0 1.15 F 3B 86.5 % 1CD/2EF Marathon 145110816040 6KWF6 
1,725 56H Auto 230/460V AC 60 6.0/3.0 115 B 3B 86.5 % 16D/2EF Marathon 056717615608 407М08 
Rigid Base-Mount, Steel Frame, Totally Enclosed Nonventilated 
И 1,725 56 Auto 208-230/460V AC 60 — 1.10-1.10/0.55 1 B 3B 75 96 1С,0 /2Е6 Marathon 056T17E5308 39P313 
% 1,705 56 Auto 230/460V AC 60/50 1.20/0.60 1 B 3B 85.5 % 1CD/2EFG Marathon 056Т17Е15516 1TUE4 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 29 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. опе. => 
Cooling Tower AC Motors Details on page A1. = 


For assistance with motor selection, see pages 3 to 7. 


3-Phase NEMA Premium Efficient ШЕП МЕМА 
Cooling Tower Motors UB 


= Enclosure: totally = Insulation: Class F, with B = Bearings: ball 
enclosed fan-cooled temperature rise for longer life = Max. ambient temp.: 40°C 
= Rotation: CW/CCW = Inverter rated = Usable at 208V 
= Thermal protection: none = Mounting: rigid base = Space heater included 
= Service factor: 1.25 = Frame material: cast-iron = Warranty: 3 yr. 


Durable synthetic enamel alkyd resin paint resists corrosion. V-ring slingers and umbrella seal on both 
endshields protect bearings from moisture and contaminants. Multiple endbell drains provide for shaft-up, 


-down, or -horizontal mounting. Include threaded conduit box with automatic drain and rubber lead separa- 
tors at the motor frame. Stainless steel laser-etched nameplate maintains information over long life. Suitable 
for operation in 100% humidity and corrosive environments. For use in cooling tower applications where the 
motor is mounted in the airstream. Meet IP55 enclosure rating. 
Note: Motors are suitable for use at 50 Hz at rated HP and 1.25 service factor. 
Nameplate Full Load Nom. Overall Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Efficiency Length Model No. 
F1 Conduit Box Position 
1 1,760 143 230/460V AC — 2.9/1.47 85.5% 12 %in 00118ET3ECT143TF1-W2 190670 
1% — 1795 143/5 200V AC 47 86.5 % 13 іп OOTS8ETSPCTI451F1-W2 190671 
1,755 143/5 230/460V AC — 40/20 865% 13 % in O0158ET3ECT145TFi-W2 190672 
2 1,755 143/5 200V AC 64 86.5 % 1334 in 00218ЕТЗРСТТА5ТЕТ-М/2 190673 
1,755 143/5 230/460/ AC | 5.5/28 865% 1336 in O0218ET3ECT145TFi-W2 190674 


Ei Conduit з 160 182 200V AC 790 895% 147іп  00318ЕТЗРСТІ82ТҒІ-М/2 190675 
du 1.760 182 230/460V AC 7.8/3.9 805%  14%in  O0318ET3ECTI82TFI-W2 — 190676 
Box Position s 1755 1824 200V AC 148 895% 157&in O00518ETSPCTI8ATFI-W2 190677 
1.755 18241 220/460/ AC 129/645 895% 1576in  O0518ETSECTI84TFI-W2 190678 
т» 12765 213 200V AC 21.1 917 % 18 in OU718ET3PCT213TFi-W2 190679 
1.765 213 230/460V AC — 184/92. 917% 18 in O0718ETSECT213TFi-W2 190680 
1.765 213/5 200V AC 28.5 917% 19%in O1018ETSPCT215TFI-W2 — 196681 
10 — 1765 213/5 230/460V АС 24.8/124 917%  19%2in O1018ET3ECT215TFI-W2 190682 
1.175 254/61 230/460V АС 26.6/133 91% 24 yin O1012ETSECT256TFi-W2 190683 
15 176 254 200V AC 414 924%  23Ywin Oi518ET3PCT2B4TFI-W2 190684 
1.765 254 230/460V AC 36.0/18.0 924% 23 #еіп O1518ET3ECT2BATFI-W2 190685 
50 1765 2546 200V АС 55.4 93%  24:Win O2018ET3PCT256TFI-W2 196686 
1.765 254/61 230/460V AC 482/241 93% 241%віп  02018ЕТЗЕСТ256ТҒІ-М/2 196687 
os 1765 284 200V AC 678 936%  26/віп O2518ET3PCT284TFI-W2 19С688 
1,765 284 230/460V AC 59.0/29.5 936%  267віп  02518ET3ECT284TF1-W2 190689 
30 1766 2846 200V AC 807 93.69. 27 Visin  03018ET3PCT286TF1-W2 190690 
1.765 284/61 230/460V AC 702/35. 93.69. 27 S4sin OS018ET3ECT286TFi-W2 196691 
40-177 324 200V АС 108.0 941%  299%in  04018ET3PCT3241F1-W2 190692 
1,770 324 230/460V АС 942/471 941% 299&in  O4018ETSECT324TF1-W2 190693 
F2 Conduit Box Position 
р 1,760 143 230/460V AC 229147 855% 12%іп OO118ET3ECT143T-W22 БЕ6Р2 
1.160 143/5 230/460V АС 3.5/1.73 825%  13%in 00112ET3ECT145T-W22  БЕ6РЗ 
1» 1755 1435 220/460/ АС — 40/20 — 865%  193%іп 00158ЕТЗЕСТ145Т-М/22: GEGP4 
1,170 182 230/460V АС 51/25 875%  14%іп 00152ET3ECT182T-W22 бЕ6Р5 
э 1155 1435 230/460V АС 5.5/2.8 865% 13%їп O0218ET3ECT45T-W22  6EGP6 
1.70 182/4T 230/460VAC 64/32 885% 157%іп 00212ETSECT184T-W22  6EGP7 
з 1760 182 230/460V AC 7.8/3.9 89.5% 14 %in 00318ETSECT182T-W22  6EGP8 
1.175 213T 220/460/ AC 8.8/4.4 895% 18in 00312ET3ECT213T-W22  6EGP9 
1755 1824 200V АС 148 805% 15 %in 00518ЕТ2РСТ184Т2/22  6EGRO 
5 . 1755  182AT  230460VAC 12965 805% 157%іп O0518ET3ECT184T-W22  G6EGR1 
1170 2135 200V AC 157 805% 19%іп O0512ET3PCT215T-W22  6EGR2 
1170 213/5 230/460V AC — 13.7/6.83 89.5%  197іп 00512ET3ECT215T-W22 GEGR3 
1.765 213 200V AC 214 91.7% 18 in O0718ET3PCT2131-W22  6EGR4 
т, 1765 213 230/460V AC 184/22 917% 18 in 00718ET3ECT213T-W22  6EGR5 
1,175 254T 200V AC 218 91% 93%)віп 00712ET3PCT254T-W22  6EGR6 
F2 Conduit 1,175 254 230/460V AC — 19/45 591% 93%7віп 00712ЕТЗЕСТ254Т-422 ^ GEGR7 
Box Position 1765 2135 200V AC 285 917% 19%in OTOTSET3PCT215T-W22  6EGR8 
19 1/65 7135 230/460V AC — 248/124 917% 19%іп O1018ETSECT215T-W22 — GEGRO 
1.175 254/6 200V AC 30.6 91% 24:win O1012ETSPCT256T-W22  GEGTU 
1.175 254/61 230/460V AC  26.6/33 91% 24%віп  01012ЕТЗЕСТ256Т-422  GEGTI 
1.765 254 200V AC 414 924% 23 %ein OT518ET3PCT254T-W22 —— 6EGT2 
15 176 254 230/460V AC 360180 924% 23%7віп O1518ET3ECT254T-W22  GEGT3 
1.175 284 200V AC 412 917% 26 %ein O1512ET3PCT284T-W22  GEGT4 
1.175 284 230/460V АС 35.8/17.9 917% 26 %sin O1512ETSECT2847-W22 6EGT5 
1.765 2546 200V AC 55.4 93% 24196іп O2018ET3PCT256T-W22 бЕбТ1б 
oo - 176 254/67 230/60/А0 482/241 93% 241%іп 02018ET3ECT256T-W22 БЕТТ 
1.175 284/6 200V AC 557 917% 27 vin O20T2ETSPCT286T-W22 бЕбТ8 
1.175 284/61 230/460V AC 484/242 917% 27'9isin  02012ET3ECT286T-W22  6EGT9 
1.765 284 200V AC 678 936% 26 %sin 02518ET3PCT284T-W22  GEGUO 
os 1.765 284T 230/460/ AC 590/295 93.6% 26 %ein O2518ET3ECT284T-W22 БЕСІЛ 
1,180 324T 200V AC 70.8 93 % 29 % in 02512ET3PCT324T-W22  6EGU2 
1.180 324 230/460V АС 61.6/20./8 93% 29 % in 02512ET3ECT324T-W22 ^ GEGUS 
1.765 2846 200V AC 807 93.6% 27 %sin O3018ET3PCT286T-W22 — 6EGUA 
FIND MORE ONLINE зо 1765 28467  230460V AC 702/35 93.6% 27 vein 03018I3ECI2861-W22  GEGUS 
cus 1.180 324/6 200V АС 833 93% 314 in OSO12ET3PCT326T-W22  6EGU6 
Can't find it here? 1,180 324/6 230/460V AC _ 72.4/3462 93% 31 in O3012ET3ECT3261-W22 ^ 6EGU7 
: o 1.770 324 230/460V AC — 942/471 94.1% 29%іп 04018ET3ECT324T-W22  6EGU8 
Go to Grainger.com? today to see 40 — i85 364/5T  230/400VAC 930465 941%  34%in 04012ET3ECT3641-W22 — GEGUS 
our full selection of over 1.5 million m 1,775 324/6 230/460/ АС 118.0/59.2 94.5 % 31 іп 05018ЕТЗЕСТ326Т-/22  GEGVO 
: 1.180 3645 230/460V АС 115.0574 941% 34YAin O5012ET3ECT3657-W22 —— GEGV1 
products and the services and eo 1740 9645 230/460V AC 143.0/71.6 95% 34 V. in OGO18ETSECT3641-W22  GEGV2 
solutions to help you get it done! 1.185 404/5 230/460V АС 139.0/69.5 94.5% _39%in O6012ET3ECT404T-W22 БЕбУЗ 
75 1780 3645 230/460V АС 174.0/87.2 95.4% 34 %in O7518ET3ECT3651-W22  GEGV4 
1.184 404/5 230/460V АС 170/84.9 945% 393Ain O7512ETSECTA405T-W22 6EGV5 
100 1740: 4045 230/460V АС 226.0/113.0 95.49 29%іп 10018ET3ECT405T-W22  6Еб/б 
1.185 444/5 230/460V АС 242.01210 95% 44 vin 10012ET3ECTA44T-W22  GEGV7 
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MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Washdown AC Motors 


1- and 3-Phase Stainless Steel Washdown Motors Daytoni 


a Rotation: CW/CCW Feature exterior components of 300 Series stainless steel for maximum corrosion resistance in severe-duty and washdown 
= Thermal protection: none, except environments. Motors are well-sealed against moisture and condensation to protect internal components, and exteriors are 
12V772 and 12V775 are auto completely paint- and coating-free. Heavy polyester insulating varnish applied to the windings for extra moisture and corro- 
a Insulation: Class F sion resistance. Moisture-resistant sealant between frame and endbells. Double-sealed oversized bearings with rust-inhibitive 
» Bearings: ball grease. Shaft-end bearing is locked internally to limit axial endplay. 4 drains in each endshield allow drainage of condensa- 
= Max. ambient temp.: 40°C tion in any mounting position. 1-phase models are built to comply with NEMA MG1 -1.26.6. All motors are for use in the food 
processing, chemical processing, and beverage industries. 


Nameplate FullLoad Service Nom. Shaft — Shaft Overall Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Efficiency — Dia. ^ Length Length No. 
Single-Phase, Capacitor-Start/Run 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Face-Mount 


2 1,745 56C 115/208-230V AC 1.6/4.0-3.8 1. 
1 1,745 56C 115/208-230V AC 11.2/5.8-5.6 1. 
1% 1,745 56C 115/208-230V AC 14.8/7.6-7.4 Al 81% Yin  175in 14 356 іп 110246 
2 3,450 56C 208-230V AC 8.9-7.4 1; 83 % Yin 1%in 143&in 110247 
1,745 56C 208-230V AC 9.9-8.5 1 80 % Yin  1%in 14%in 110248 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Face/Base-Mount 
% 1,745 56HC 115/208-230V AC 5.0/2.6-2.5 


78 % Әіп 1%in 13 зіп 110244 
66 % Yin 1%in 13 %in 110245 


77.3% %п__1%їп 13 зіп 110252 


1.15 
1.15 
1 1,745 56HC 115/208-230V AC 11.2/5.8-5.6 1.15 66 % Әіп 1%in 13 %in 110254 
115 
1.15 


1 
1h 1,745 56HC 115/208-230/ AC 14.8/7.6-7.4 Е! 81% Yin 1%in 14%іп 116255 
2 3,450 56HC 208-230V AC 8.9-7.9 xi 83% Yin 1%in 14%іп 116256 
1.745 56HC 208-230V AC 9.9-8.5 1 80 % Yin 1%in — 1475in 116257 
Totally Enclosed Air-Over, Yoke-Mount 
ҮЛ 1,075 48YZ 115V AC 3.5 1 553% Yin 4Vein 11%sin 12V772 
Vb 1,075 48YZ 115V AC 5.8 1 63.3% %іп 4/в6іп 12%віп 12V775 Face-Mount 


Three-Phase, Inverter Duty, 10:1 Variable and 6:1 Constant Torque 


Totally Enclosed Nonventilated, Face-Mount 
:80-1.60/0.80 115 825% віп 1%in 9%in  6WY53 


7 1,745 56C 208-230/460V AC 

1,155 56C 208-230/460V AC .90-1.80/0.90 1.15 80% Әіп 1%in 994in — 6WYo1 

" 1,745 56C 208-230/460V AC 2.3-2.2/1.10 1.15 82.5 % Ain 1%in 9%in —6WY55 
1,155 56C 208-230/460V AC 3.8-3.7/1.5 — 1.15 80% Yin 1%in 11У6іп  6WY54 


1 1,740 56C 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 85.5 % rin 1%in — 11594ein 6МҮ57 


, 20-1 115 
^ 1,745 56C 208-230/460V AC 1.40-1.20/0.60 1.15 82.5 % Yin  1%in 9%in  6WY28 
3,460 56C 208-230/460V АС 1.60-1.50/0.75 1.15 77% Yin 1Фіп 9%іп  6WY32 
» 1,745 56C 208-230/460V AC 1.80-1.60/0.80 1.15 82.5 % Yin  1%in 9%in  6WY31 
1,155 56C 208-230/460V AC 1.90-1.80/0.90 1.15 80 % Yein  1%in 9%in  6WYS30 
3,500 56C 208-230/460V AC 2.3-2.2/1.10 1.15 80 % Yin 1 %in 9%in  6WY35 
34 1,745 56C 208-230/460V AC 2.3-2.2/1.10 119 82.5 % Rin 1 іп 9 іп ӨМҮЗ4 
12155 56HC 208-230/460V AC 3.8-3.7/1.85 1.15 80 % Yin 1Фіп 11%sin 6WY33 
1 1,740 56HC 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 85.5 % Yin 1 %in 11 sin 6WY38 
Three-Phase, Inverter Duty, 10:1 Variable and 3:1 Constant Torque 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Face-Mount 
1 1,750 143TC 230/460V AC 2.9/1.45 1.15 85.5 % Rin  2⁄in 13 “in 6WY58 
1,165 56C 230/460V AC 4.0/2.00 1.15 82.5 % Yin 1 %in 13 “in 6WY56 
1% 1,750 145TC 230/460V AC 4.6/2.3 1:15 86.5 % Yin  2%in 13 "йіп 6WY60 
1,750 56C 230/460V AC 4.0/2.00 3515 86.5 % Yein  1%in 13 “in 6WY59 
2 1,750 145TC 230/460V AC 6.0/3.0 1.15 86.5 % Yin  2%in 13 %in 6WY61 
1,750 56C 230/460V AC 6.0/3.0 ЕЕ! 86.5 % Yin  175in 13 “in 6WY62 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Face/Base-Mount 
3,470 56HC 230/460V AC 2.8/1.40 115 77% Yin 1Фіп 1i?sin 6WY40 
1 1,750 143TC 230/460V AC 3.0/1.50 Lis 85.5 % Yin 2%in 13'%6in 4GPR9 
1,165 145TC 230/460V AC 4.0/2.00 1.15 82.5 % Yin  2%in 12%6in 4GPT1 
1,165 56HC 230/460V AC 4.0/2.00 1.15 82.5 % Yein 1%in 13 Міп 6WY36 
3,480 56HC 230/460V AC 4.0/2.00 1.15 84% Rin 1Фіп 13 уліп 6WY44 
1% 1,750 145TC 230/460V AC 4.0/2.00 1:15 86.5 % Yin  2%in 12%6in 46РТ2 
1,750 56HC 230/460V AC 4.0/2.00 115 86.5 % Ain 1%in 13 “in 6WY42 
3,480 145TC 230/460V AC 4.8/2.4 1.15 85.5 % Yin 2%in 13'%6in 46РТЗ 
2 3,480 56HC 230/460V AC 4.8/2.4 1.15 85.5 % Yein  1%in 13 “%in 6WY48 
1,750 145TC 230/460V AC 6.0/3.0 1.15 86.5 % Yin 2%in 13'%6in 4GPT4 
1,750 56HC 230/460V AC 6.0/3.0 1.15 86.5 % Yin 1 Фіп 13 "йіп 6WY46 
Three-Phase, Inverter Duty, 10:1 Variable and 4:1 Constant Torque 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Face/Base-Mount 
3 3,510 182TC 230/460V AC 8.1/4.05 1.15 86.5% 1%in 294in  16'64in 2RKY6 
1,765 182TC 230/460V AC 8.0/4.0 1.15 89.5% 1%in 2%in 161%в6іп 2ВКҮ5 
5 3,525 184TC 230/460V AC 12.2/6.1 1216 88.5% 1%in 2%in 161%6іп 2RKY8 
1,765 184TC 230/460V AC 12.5/6.3 3515 89.5% 1%in 2%in 161%6іп 2RKY7 
7% 1,755 213TC 230/460V AC 18.6/9.3 1.15 917% 1%іп 3%іп 21 %in 2ВКҮ9 
10 3,525 215TC 230/460V AC 24.4/12.2 1.15 90.2% 1%іп 3%іп 22%6in 2RKZ3 
1,760 215 230/460V А! 24.4/12.2 1.15 91.7% 1%іп 3%in 22%6in  2RKZ2 
15 3,540 254ТС 230/460V AC 37.0/18.5 1.15 91% 1%іп 4in 23%іп 28К75 
20 3,540 256TC 230/460V AC 46.0/23.0 1.15 91% 1%іп 4in 22 Увіп 2ВК277 


marathon” 


Motors 


3-Phase Wet Environment/Car Wash Motors 


= Enclosure: totally = Mounting: face Use when frequent high-pressure 
enclosed fan-cooled = Bearings: ball washdown is required. Motors feature 
» Rotation: CW/CCW = Max. ambient temp.: 40°C 303 stainless steel shafts with contact 
» Insulation: Class F lip seal and V-ring slinger. 
Mot 
Nameplate Thermal Full Load Service Мот. Shaft Shaft Overall Item 


HP RPM Frame Protection — Voltage Amps Factor Efficiency Dia. Length Length No. 
3 1,725 566 Auto 230/460/ AC 3.0/1.50 1.15 77% Hin — 2Vein 111/6іп 5ХВ84 
1 1,760 566 None 230/460/ АС 3.21.0 115 85.5% іп 2/віп 12%in 53DE48 5XB84 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 31 
INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS 
Washdown AC Motors 


Scan. Order. Done. =S 
Details on page A1. EIE 


Yoke-Mount { f 


5 


Face-Mount Face/Base-Mount 


) marathon: 
otors 


1-Phase Painted 


Washdown Motors 


» Rotation: CW/CCW 

= Thermal protection: auto on PSC 
motors; none on capacitor-start 

» Insulation: Class F 

= Bearings: ball 

= Max. ambient temp.: 40°C 

= Duty: continuous 

Built to comply with NEMA standard 

MG1-1.26.6 for washdown motors. 303 

stainless steel shaft. V-ring rotating 

seal. Double-sealed, oversize bearings 

and spring-loaded contact seals in each 

endshield are lubricated with moisture- 

resistant grease. Conduit boxes have drains 

to shed excess moisture. White epoxy 

finish for superior resistance to caustic 

cleaning solutions. For high humidity/wet 

environments and areas where motor is 

occasionally exposed to high-pressure 

washdowns. USDA Approved paint finish. 


Nameplate Full Load Service Nom. Shaft Length Item 
. HP RPM Frame | Enclosure Voltage Amps Factor Efficiency Dia. Shaft Length — Less Shaft Brand No. 
Permanent Split Capacitor, Yoke-Mount В ў 
Va 1,700 56YZ EAO 115/230V AC 3.5/1.70 1 57.6 % Ve in 3in 1 "^in Dayton 5M063 
/ 1,700 56YZ ЕАО 115/230 АС 4.9/2.5 1 60.8 % Y in 3in 7 "^in Dayton 5M062 
7 1,700 56YZ EAO 115/230V AC 5.9/2.9 1 68.7 % % in 3in 7 "^in Dayton 5M061 
Capacitor-Start, Face-Mount - fs Etats P А I Ы Sao: 
Yo 1,725 56C EFC 115/208-230V AC 8.8/4.1-4.4 1.15 66 % % in 1%in 9% in Marathon 1TURS 
34 3,450 56C EFC 115/208-230V АС 10.0/5.2-5.0 1.15 64 % ys in 1 іп 9 in Marathon 1TUR2 
1 1,725 56C EFC 115/208-230V АС 12.8/6.6-6.4 1.15 15 % y in 1% in 10 Жіп Marathon 1TUR6 
Capacitor-Start, Face/Base-Mount 
% 3,600 56C ENV 115/208-230V AC 7.3/3.9-3.7 1.15 11.6 % y in 2 Vic in 9 ив in U.S. Motors — 55ML69 
1,725 56C EFC 115/208-230V AC 8.8/4.4 1.15 66 % ys in 1 іп 9% in Marathon 1TUP4 
34 1,725 56C EFC 115/208-230V AC 10.8/5.4 1.15 70% ys in 1 іп 9% in Marathon 1TUP5 
BE 1,725 56HC EFC 115/208-230V AC 12.8/6.4 1.15 75 % y in 1% in 10 Жіп Marathon 1TUP6 
Capacitor-Start/Run, Face/Base-Mount 
1% 1,740 56НС ЕЕС 115/208-230V АС 14.8/7.8-7.4 1.15 80 % y in 1%in 11 Жіп Marathon 1TUP7 
2 1,740 56HC EFC 115/208-230V АС 20.0/10.2-10.0 1.15 80 % ye in 1 іп 11 34 in Marathon 1TUP8 


Face-Mount 


Face/Base-Mount 


Nameplate Full Load Nom. Shaft Shaft Length Item 
HP RPM Frame Enclosure Voltage Amps Efficiency Dia. Length Less Shaft ^ Includes No. 
Face-Mount 
№ 1,725 56C ENV_ 208-230/460V AC 1.80 78.5% Yin 1%in 12%sin 3ft-lb. Brake 487Р17 
E 1,725 56C ЕМИ 208-230/460V AC 1.20 80% ¥in 1%in 13/віп  6ft-Ib. Brake 487718 


1,750 14376 ENV 208-230/460V AC 1.30 85.5% Ain 2%in 15%ein  6ft-Ib.Brake 48ZF19 


| 1,750 56C ENV 208-230/460V АС 3.0-2.8/1.40 855% іп 1%in 15 %ein  6ft-Ib. Brake 48ZF20 


1% 1750 145106 EFC 208-230/460V AC 2.4 86.5 % йїп 2%in 16 “іп  10ft-Ib. Brake 48ZF21 
2 1,745 145Т6 EFC 208-230/460V AC 2.00 86.5 % % in 2 in 17in_ X 10ft-Ib. Brake 48ZF22 
Face/Base-Mount —— TIIN eS 5 А I E 
Ys 1,725 56C ENV 208-230/460V AC 0.65 72% rin  175in 12Vein 3ft-lb. Brake 48ZF09 
3 1,725 56C ENV 208-230/460/ AC 1.20 80 % Yin  1%in 13/6іп  6ft-Ib. Brake 48ZF11 


1,750 143TC ENV 208-230/460V AC 1.30 85.5% Жіп  2%in 15 in 6 #.-10. Brake 48ZF12 
1,750 56HC ЕМУ 208-230/460V АС 3.0-2.8/1.40 855% іп 1%in 15 %ein 6 ft.-lb. Brake 48ZF13 


1% 1,750 145TC EFC 208-230/460V AC 24 86.5 % % in 2 in 16 Yin 10 ft-lb. Brake 48ZF14 

2 1,745 145TC EFC 208-230/460V AC 2.00 86.5 % % in 2in 17 іп 10 ft.-Ib. Brake 48ZF15 
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3-Phase Painted 
Washdown 


Brake Motors 


= Rotation: CW/CCW 

= Service factor: 1.15 

» Insulation: Class F 

= Bearings: ball 

= Max ambient temp.: 40°C 

= Duty: continuous 

Built to comply with NEMA standard 
MG1-1.26.6 for washdown motors. Features 
303 stainless steel shaft and V-ring rotat- 
ing seal. Double sealed, oversized bearings 
and spring-loaded contact seals in each 
endshield are lubricated with moisture- 
resistant grease. Conduit boxes have drains 
to shed excess moisture. White epoxy finish 
resists caustic cleaning solutions. For use in 
high humidity, wet environments or where 
motor is occasionally exposed to high- 
pressure washdowns. Brake motors are 
suitable for use in drives for conveyors, food 
packaging and processing equipment. USDA 
Approved paint finish. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


DET NEMA 
Premium} 


3-Phase Painted Washdown Motors 


NEMA premium efficient motors built as washdown motors. Copper windings 
are cured in protective polyester compound. 303 stainless steel shaft. V-ring 
rotating seal. Double-sealed, oversize bearings and spring-loaded contact 
seals in each endshield are lubricated with moisture-resistant grease. Conduit 
boxes have drains to shed excess moisture. Bearing cavities are packed to 
help keep moisture out. White epoxy finish provides superior resistance to 
caustic cleaning solutions. For high humidity/wet environments and areas 
where motor is occasionally exposed to high-pressure washdowns. USDA 


= Rotation: CW/CCW 

= Thermal protection: none 
= Insulation: Class F 

= Inverter rated 

= Bearings: ball 

= Max. ambient temp.: 40°C 


Approved paint finish. 
Nameplate FullLoad Service Nom. Shaft Shaft Length Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Efficiency Dia. Length Less Shaft Мо. 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Face/Base-Mount 
2 3,505 145TC 230/460V AC 4.9/2.4 1.15 86.5 % % in 2¥%in 11'%sin 5ХАІЗ * 
1,750 145TC 230/460V AC 5.7/2.8 1.15 86.5 % %in 2 Vs in 12 6 іп 5ХАТА * 
3 3,535 182TC 230/460V AC 7.4/3.7 1.15 88.5 % 1%in 2%in 16%4іп SXAT7 
1,765 182TC 230/460V AC 1.6/3.8 1.15 89.5 % 1%in 2%іп 14 Yin 5ХАЏО * 
5 1,755 184TC 230/460V AC 12.5/6.2 1.15 89.5 % 1%in 2%іп 14 іп 5XAU1 
Th 1,765 213TC 230/460V AC 18.2/91 1.15 91.7 % 1%in 3%in 16 Жіп 5ХА\0 * 
10 1,760 215TC 230/460V AC 24.0/120 1.15 91.7 % 1%in 3 %in 17 “in 5XN1 ^" 
Totally Enclosed Fan-Cooled, Face-Mount 
1,765 182TC 230/460V AC 1.6/3.8 1.15 89.5 % 1%in 2%іп 14 Yin 5ХАЏ5 * 
5 3,525 184TC 230/460V AC 12.0/6.0 1.15 89.5 % 1%in 2%іп 14 іп 5SXAUG ^" 
1,755 184TC 230/460V AC 12.5/6.2 1.15 89.5 % 1%in 2%іп 14 Yin 5XAU7 * 
7 3,520 213TC 230/460V AC 17.4/8.7 1.15 91% 1%in 3 %in 18 Жіп 5XAU9 * 
1,765 213TC 230/460V AC 18.2/91 1.15 91.7% 1%in 3%in 16 Жіп 2DAM7 
10 3,515 215TC 230/460V AC 23.1/11.6 1.15 91% 1%in 3 %in 18 Жіп 2DAM8 
1,760 215TC 230/460V AC 23.9/11.9 1.15 91.7% 1%іп 3%in 17 Жіп 2DAM9 
15 3,540 215TC 230/460V AC 35.0/174 1.15 93 % 1%in 3%in 19 1⁄4 in 2DAN1 
Totally Enclosed Fan- Cooled, Rigid Base-Mount 
» 1,750 230/460V АС 1.60/0.80 1.15 18.5 % % in 1%in 11 ^in 2DAK7 
34 1,745 Z 230/460V АС 2.3/1.20 1.15 81.5 % % in 1%in 11 ^in 2DAK8 
1 1,750 143T 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 85.5 % 78 in 2 іп 11 in 5XAT8 * 
1% 1,755 145Т 230/460V АС 4.3/2.1 145 86.5 % % in 2 sin 12 in 5XAT9 * 
2 1,750 145T 230/460V AC 5.7/2.8 1.15 86.5 % % in 2% in 12 in 5XAT5 * 
3 1,765 182T 230/460V AC 1.6/3.8 1.15 89.5 % 1 іп 3in 12 54 in SXAU2 ^* 
5 3,525 184T 230/460V AC 12.1/6.1 1.15 89.5 % 1 іп 3in 12 54 in 5XAUS * 
1,755 184T 230/460V AC 12.5/6.2 145 89.5 % 1 іп 3in 12 54 in 5XAU4 * 
m 3,520 213T 230/460V AC 17.4/8.7 1.15 91% 1%іп 3%іп 16 % in 5XAUB * 
1,765 213T 230/460V AC 18.2/91 1.15 91.7% 1%in 3%іп 14 % іп ОХАМ2 * 
10 1,760 215T 230/460V AC 24.0120 1.15 91.7% 1%in 3%іп 15 % іп 5XAV3 * 
Totally Enclosed Nonventilated, Face/Base-Mount 
vs 3,550 56C 230/460V АС 1.40/0.70 1.15 82.5 % y in 2in 9 ив in 1TRZ7 
1,750 56C 230/460V AC 1.60/0.80 1.15 80% ys in 2in 9% in 1TRZ3 
% 3,500 56C 230/460V AC — 2.00/1.00 1.15 80 % ys іп 2in 9 in 1TRZ8 
1,745 56C 230/460V AC 2.3/1.20 1.15 81.5 % ys in 2in 9 in 1TRZ4 
3,520 56C 230/460V AC 2.5/1.30 1.15 85.5 % % in 2in 9 ив in 1TRZ9 
1 1,750 143TC 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 85.5 % 7 in 2¥%in — 1094ein 1TRZ2 
1,750 56C 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 85.5 % % in 2in 10 “in 1TRZ6 
3,505 56HC 230/460V AC 3.6/1.80 1.15 86.5 % ys in 2in 10 34 in 1ТТА1 
1% 1,750 145TC 230/460V AC 4.3/2.1 1.15 86.5 % % in 2%in 10'%sin — 1TRZ1 
1,750 56HC 230/460V AC 4.3/2.1 1 86.5 % % in 2in 101У/6іп 11В75 
Totally Enclosed Nonventilated, Face-Mount 
1,765 56C 230/460V AC 1.50/0.70 1.15 74% % in 2in 8 1s in 1TTB1 
4 1,750 566 230/460V AC 1.60/0.80 1.15 80 % ys in 2in 9 віп 1ТТВ6 
М 3,500 56C 230/460V AC 2.00/1.00 1.15 80% ys in 2in 9 $e in 1TTA3 
1,745 56C 230/460V AC 2.3/1.20 1.15 82.5 % % in 2in 9 віп 1ТТВ5 
1 1,750 56C 230/460V AC 3.1/1.50 1.15 85.5 % % in 1%in  10914in 487094 
1,750 143TC 230/460V AC 3.0/1.50 1.15 85.5 % 7 in 2¥%in — 1094ein 1TTB7 
1% 1,750 145TC 230/460V AC 4.3/2.1 1 86.5 % % in 2¥%in 101/6іп 1ТТВ8 
Totally Enclosed Nonventilated, Rigid Base-Mount 
Ye 1,750 56 230/460V AC 1.60/0.80 1.15 78.5 % % in 1% in 8% in 1TTC3 
34 1,745 56 230/460V AC 2.3/1.20 1.15 81.5 % % in 1%in 8 7s in 1ТТС2 
1 1,750 56 230/460V АС 3.0/1.50 1.15 85.5 % % in 1%in 9% in 1TTC1 
* 50/60 Hz. 


== 


90 and 180VDC Painted Washdown Motors 


= Enclosure: totally enclosed fan-cooled 
= Service factor: 1.0 

= Insulation: Class H 

= Bearings: ball 

= Max ambient temp.: 40°C 

a Duty: continuous 


Designed for use with speed controls or NEMA Type K DC 
power supplies on constant or diminishing torque applications. 
Motors feature externally replaceable brushes and removable 

bases. Suitable for use in drives for conveyors, food packaging 
and processing machinery where high humidity and wet envi- 
ronments exist, or where washdown procedures are used. 


MOTORS 
Washdown Motors 


2DAK7 
Rigid Base-Mount 


1TRZ6 
Face/Base- 
Mount 


4827.94 
Face-Mount 


* Replacement brushes 
available on Grainger.com 


Nameplate Full Load Shaft Length Item 

HP RPM Frame Amps Dia. Shaft Length Less Shaft No. 

90V DC Permanent Magnet DC, Face/Base-Mount 
V 1,750 56C 2.5 ye in 1%in 8 іп 1F654 
ys 1,750 56C 3.5 ye in 1 "in 9 $6 in 1F652 
Vb 1,750 56C 5.0 y in 1 іп 9 “іп 1Ғ650 
% 1,750 56C 1.6 % in 1%in 11 іп 1F646 
1 1,750 56C 10.0 y in 1 іп 12 7 in 1F642 

180V DC Permanent Magnet DC, Face/Base-Mount 
№ 1,750 56C 3.5 ys in 1 іп 9 іп 1F648 
A 1.750 56C 3.8 іп 176in 1176 in 1F644 1F654 
1 1,750 56C 5.0 y in 1%in 12 7 in 1F640 

IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 33 


INFORMATION 


UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. == 
Farm-Duty AC Motors Details on page A1. 


Dayton Nameplate Full Load Service — Ins. Shaft — Shaft Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Class Dia. Length No. 
High-Torque 


High-Torque and Rigid Base Mounting, Capacitor-Start/Run 


E Hi h T 1% 1,705 143/57 115/230/ АС 162/81 1415 В Йіп 24i  6K311 
- - 2 1.725 56Н2 115/230VAC 20.0/10.0 — 1 F Ж іп 2%in 4К090 
хіға 19 orque 3 1,40 18417 230/АС 14.5 1 F 1Йіп 2%in 6К610 
1.730 217 230/АС 23.0 1 F 1%in 3%in 6К130 
Farm-Duty Motors 5 1,740 18241  230V AC 22.0 1 F {hin 234in 6К847 
: 7) 1,40 7151 230УАС 30.0 1 F 1%in 3%in 6К969 
j Кыш 1. 10 1,7340 21571 230/АС 38.0 1 F 1Йіп 3%in 6К970 

enc ose an-cooled Rigid Base Mounting, Capacitor-Start 
= Rotation: CW/CCW % 1,725 56 115/230/ АС 6.6/3.3 1.15 В %in 1%in 6K710 
inn: A 1.725 56 115/230/ АС 9.0/4.5 1.15 F Әіп 1%in 6K714 
242 " Thermal protection: manual EZ 1425 56 115/230/ АС 114/57 1.15 B Әіп 1%in 6К719 
Rigid Base » Bearings: ball 1 1725 56Н 115/230/ АС 14070 115 F іп 1%іп 6К727 
= Max. ambient temp.: 40°C 1% 1,05 56H 115/230/ АС 162/81 1.15 B $6in 1%in 6К740 

p C 1 3 

А Р 2 1,40 1827 115/230VAC 23.6/11.8 — 1 F {hin 234in 6313 

Е Ошу: continuous : Face/Base Mounting, Capacitor-Start 
= Motor shaft design: keyed й 1725 566 115/230/ АС 6633 115 B Яіп 1%in 1TMW3 
Features include keted conduit box % 1,725 566 115/230У/ АС 9.0/4.5 1.15 B kin 1%in 1ТММ5 
Е ures cit gas Е e E b п. % 1,725 5606 115/230У АС 11.4/57 1.15 В in 1%in 1TMW7 
апа a capacitor cover; a rubber 000 1 1,75 56НС 115/230/ АС 14070 1.15 F іп 1%in 1TMWS 
over the manual protector reset button 1% 1,725 56НС 115/230/ АС 144/72 1.15 В $6in 1 іп 1TMX2 
seals the motor against weather and 2 1725 14510 115/230/АС 18.9/9.4 1.15 F Жіп 2%іп 1TMW2 

д 0 Я Я Extra-High-Torque 
contaminants. Oversized conduit boxes “Rigid Base Mounting, Capacitor-Start/Run 
make connections easier. Shaft slinger 1% 1,705 143/57 115/230V AC 19.2101 1.15 F fin 2%in 6К886 
0 

; i А 2 1,750 18272 115/230/ АС 25.6/12.8 1415 F in 234in 6К887 
included. For use with conveyors, silo 3 1,760 1841 230/ AC 170 1415 F iin 2%in 6К88І 
unloaders, barn cleaners, compressors, 5 1,740 1847  230V AC 240 145 F  1Y&in 2%in 6К882 
Face/B ith and manure pumps. Extra-High-Torque 10 1.735 2157 230/ АС 41.0 1.15 F 1%in 3%in  6K885 

асешазе: чи 0 а Rigid Base Mounting, Capacitor-Start 
Removable Base Motors Mave ир to 400% starting torqua: ==; 1,725 143/5T 115/230/ АС 150/75 115 Ғ Жіп 2%⁄in 6K994 
for extremely hard-starting applications “ 5 1.25 21517  230V AC 290 145 F Тиіп 3%in 6К883 
and can start under full-load conditions. 70 1715 21517  230VAC 308 1415 F 1%in 336in 6К884 


Dayton} 
General Purpose Farm-Duty Motors 


= Rotation: CW/CCW = Duty: continuous Gasketed conduit box and shaft slinger provide added protec- 
= Mounting: rigid base = Motor shaft tion against moisture, dust, and dirt. Use for driving augers, air 
= Bearings: ball design: keyed compressors, conveyors, pumps, and other farm equipment 
= Max. ambient temp.: 40°C where 3-phase power is available. 
Nameplate Thermal Full Load Service Ins. Shaft Shaft Item 

HP RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Class Dia. Length No. 
3-Phase, Totally Enclosed Fan-Cooled 

A 1,765 56 None 208-230/460/ AC 1.30-1.30/0.60 1. yein — l/6in  1EJR3 

РА 1,765 56 None 208-230/460V AC — 2.1-1.90/1.00 І win  1%in 1EJR4 

ЕЙ 1,745 56 None 208-230/460V AC 2.4-2.4/1.20 i Kin 1%in  1EJR5 

1 1,755 143-5T/56HZT None 230/460V AC 3.0/1.50 in 2%іп 357916 


1.25 F 
1.25 F 
1.25 F 
1.25 F 
482J99 1% 1,745 56 Manual —208-230/460V АС 4.5-4.5/22 1.15 F yin  1%in 487/99 
в 1,755 143-5T/56HZT None 230/460V AC 43/2.1 125 F in 2%іп 357917 
2 1,750 143-5Т/56Н27 None 230/460V AC 5.7/2.8 1.25 F pin — 2Y^in 357918 
3 1,765 182T None 230/460V AC 7.8/3.9 1.15 F їйїп  2%in 352919 
5 1,755 184T None 230/460V AC 12.5/6.2 1.15 F 1%in  294in 352920 
7% 1,765 213Т None 230/460V AC 18.1/19.1 1.15 F 1%in 3%in 357921 
10 1,760 215T None 230/460V AC 24.0/12.0 1.15 F 1%іп 3%in 352922 
marathon" 
Motors 
1-Phase Auger Farm-Duty AC Motors 
= Rotation: CW/CCW Guard on rotary switch protects against high-speed back-drive condi- 
= Thermal protection: manual tion. Mounting flange assembles directly to gearbox on auger-drive 
= Insulation: Class B systems. Capacitor-start models have shaft extensions beyond fan 
= Bearings: ball guard for hand cranking. Suitable as a replacement for Chore-Time, 
= Max. ambient temp.: 40°C Cumberland, GSI, and other new and replacement OEM equipment. 
Motor 
Nameplate FullLoad Service Shaft Shaft Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Hz Amps Factor Mounting Design Dia. Brand Model No. 
Split-Phase, Totally Enclosed Nonventilated 
1,725 48NY 115/230/ АС 60 53/27 1 Face Keyed іп Marathon 5KH39QN9508Y 60WD45 
% 1,05  56YZ 115/230/ AC 60/50 52/26 1 Face Flat іп Dayton — 3K994 
1,025 56YZ_  115/280VAC 60/50 52/26 1  Face/Base Flat in Dayton — 5K043 
Capacitor-Start, Totally Enclosed Fan-Cooled 
1,725 48ү  115/208-930V AC 60 — 8.0/44-40 115 — Face Flat іп Leeson 10112000 601МС97 
% 1,05  56YZ  115/280VAC 60/50 80/40 1 Face На in Dayton = 3K995 
1425 56Ү2: 115/230/ AC 60/50 8.0/4.0 1 Face/Base Flat іп Dayton — 5K044 
y, 1.725 56Ү  115/230VAC 60/50 106/53 1 Face Flat in Dayton = 3K996 
1725 56YZ_ 115/230/ AC 60/50 10.6/5.3 1  Face/Base Flat іп Dayton — 5К046 
4 725 5606 115/208-230/АС 60/50 1346.867 115 Rigid Base Keyed віп Marathon 056C17F5014 21/248 
1425 56Y 115/230/ АС. 60 12864 115  Face/Base Keyed “іп Dayton — 4K997 
1% 1,7025 56Y 115/2307АС 60 162/81 1.15  Face/Base Keyed іп Dayton — 4K998 
Capacitor-Start/Run, Totally Enclosed Fan-Cooled 
% 1,705  48Y  115/208-230V AC 60  10.8/53-54 1 Face Keyed ^in Leeson 10111900  60WC98 
% 1725  48Y 115/230/ АС 60 6.2/3.1 1 Face Keyed ^in Leeson 101159.00  60WC96 
вошсов 1% 1725  56NZ 115/230VAC 60 152/76 1 Face Keyed sin Marathon 056B17F15516 60WD60 
34 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШЇ 


MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Farm-Duty AC Motors 


mE marathon 


Motors 


Poultry/Livestock Direct-Drive Farm-Duty AC Fan Motors 

= Max ambient temp.: 40°C Motors feature shaft slinger. For fan duty only. Direct replacements for Acme, Aerotech, Dayton, 
GSI, LB White, and other direct-drive poultry fans. PSC and Capacitor Start/Run motors also 
have gasketed capacitor covers. 


Nameplate FullLoad Service Ins. Motor Shaft Shaft Shaft Item 
HP RPM Frame Rotation Voltage Amps Factor Class Mounting Design Dia. Length Brand No. В 
Split-Phase, Totally Enclosed Air-Over Permanent Split 
7 1,140 48 CW 115/230V AC 5.6/2.8 1 B Face Double-Fat %in 21И6іп Dayton — 42CW10 Capacitor 
: 1,725 56 CW/CCW 115/208-230V AC 8.0/4.0-4.0 1 B Cradle Base Keyed %in 1%in Marathon 331620 1YAZ4 
1 825 56 ОМ 115/208-230V AC 11.0/5.8-5.5 1 B Face Double-Fat Жіп 2 еіп Dayton — 42CW08 
Split-Phase, Totally Enclosed Nonventilated 
% 1,140 48  CW/CCW 115V AC 3./ 1 B Cradle Base Flat Yin 1Yin Marathon 331615 
үл 1,140 56 CW/CCW 115V AC 5.6 1 B  CradleBase Keyed Y&in 1%in Marathon 331617 
ў 1795 487  CW/CCW 115V AC 62 1.35 B Cradle Base Flat Yin  2¥sin Marathon 331618 
Permanent Split Capacitor, Totally Enclosed Air-Over 
» 1,700 48YZ CWICC 115/230V AC 3.3/1.70 1 B Cradle Base Double-Hat Yin 2%sin Dayton — 1YAZ4 * 
1,725 48YZ CW/CCW 115/230/ AC 2.3/1.40 1 B Yoke Double-Flat Фіп 27віп Dayton 1ҮА77 * 
1,100 48Y  CW/CCW 115/230/ AC 3.9/1.90 1 B Stud Double-Flat іп 20іп Dayton 1YBAS 
D 1,100 48Y  CW/CCW 115/230/ AC 3.9/1.90 1 B Rigid Base Double-Flat “іп 3%in Dayton 1ҮВА4 
3 1,700 48YZ CW/CCW 115/230/ AC 3.8/1.90 1 B Cradle Base Double-Flat “in 2%in Dayton 1ҮА75 * 
1,725 48YZ CW/CCW 115/230/ AC 3.8/1.90 1 B Yoke Double-Flat іп 27віп Dayton 1ҮА78 * 
850 48YZ CW/CCW 115/230/ AC 6.0/3.0 1.25 B Stud Keyed Y&in 3%in Dayton 1YAZ3 
% 850 567 CW/CCW 115/230/ AC 6.0/3.0 1 B Rigid Base Keyed %іп 2%in Dayton 1YBA6G 
а 1,700 48YZ OGNI 115/230V AC 5.0/2.5 1 B Cradle Base Double-Flat ід in 2 y in Dayton 1ҮА76 * 
1,700 48YZ CW/CCW 115/230/ A 5.5/2.8 1 F Yoke Double-Flai Vin 20іп Dayton 1YAZ9 * " 
7 . 850 — 5607 CW 230V AC 5.8 1 B Face Keyed %in 2/іп Dayton  1YBAT Capacitor Start/Run 
850 56CZ CW 230V AC 5.2 1 B Face Keyed Yin З йіп Dayton — 1YBA1 33L623 
Permanent Split Capacitor, Totally Enclosed Nonventilated Ы 
И 1,625 487 CW/CCW 115/230/ АС 3.6/1.80 1 B Cradle Base Flat Yin 2Фіп Marathon 331616 
9 850 56Y CCW 208-230V AC 3.7/3.6 1 B Face Keyed Әйіп 1%in Marathon 331622 
2 4,075 487  CW/CCW 115/230У/ AC 7.2/3.6 1 B Cradle Base Flat Yin  2¥%in Marathon 331621 
Capacitor StarRun, Totally Enclosed Nonventilated 
3 1.725 56 CW/CCW 115/208-230V AC —7/3.8-3.5 13 B Cradle Base Кеуей win 1%in Marathon 331623 
1 1,725 56  CW/CCW 115/208-230V AC 10.6/5.5-5.3 143 B Cradle Base Keyed Yin 1%in Marathon 331624 
TW 1725 56 CW/CCW 115/208-230V АС 14.0/7.2-7.0 13 B Стаде Base Кеуей Әіп 1%їп Marathon 331625 
3-Phase, Totally Enclosed Air-Over 
1 825 56 CW 208-230/460V AC 4.8-4.6/2.3 1 B Face Double-Fat “іп 2 еіп Dayton — 42CW09 3-Ph 
850 5602 CW/CCW 460V AC 2.00-1.90 i B Face Keyed Yin 3¥%sin Dayton 1YAZ2 AYAZA 


* Adjustable speed: Designed to operate from 100% down to 80% speed with optional speed controllers, see page 159. 
For use with fans only; not intended for mechanical applications. 


marathon” Century: 


Motors 


Poultry/Livestock Belt-Drive Farm-Duty AC Fan Motors 


Daytonj 


= Phase: Single Motors have higher service factors and breakdown torque for the most-demanding applications. 
= Rotation: CW/CCW Feature shaft slinger, gasketed capacitor, and conduit box cover for added protection against dirt 
= Thermal protection: auto апа moisture. Motors also have double-sealed bearings, condensation drain holes, and cooler- 
= Insulation: Class В running windings to promote longer service life. For use in Dayton®, Aerotech, American Coolair, 
= Max. ambient temp.: 40°C Chore Time, Acme, Hired Hand, and other air-over belt drive livestock ventilation fans. 
Nameplate Full Load Service Motor Mfr. Item Б 
RPM X Frame Voltage Amps Factor Mounting Shaft Design — Brand Model No. Capacitor- 
splitPhase, Totally Enclosed Air-Over Start/Run, 
1/25 ^ 56 115/230V AC 5.5/2.7 1.25 Rigid Base Keyed Dayton = 1YBU8 Cradle Base 
1.725 56 115/208-230V AC 4.8/2.4 1.3 Cradle Base Keyed Century PD1050AV1 3RCW8 5JKW9 
Л 1725 56 115/230V AC 7.6/3.8 1.25 Rigid Base Keyed Dayton — 1ҮВ/8 
14/25 56 115/230V AC 7.6/3.8 1.25 Cradle Base Keyed Dayton — 1YBV9 
1725 56 115/230V AC 7.6/3.8 1.25 Cradle Base Keyed Dayton — 1YBWi * 
5 1. td 56 115/230V AC 11.5/5.7 1.25 Rigid Base Keyed Dayton — 1YBUS 
56 115/230V AC 13.0/6.5 125 Rigid Base Keyed Dayton — 1YBV1 
Split-Phase Start/Capacitor-Run, Totally Enclosed Air-Over 
% 1,0548 115/208-230V АС 4.1/2.1-2.00 1 Cradle Base Flat Marathon — 5KHC39QN9581T — 2K348 * 
Split-Phase Start/Capacitor-Run, Totally Enclosed Nonventilated 
% — 11725 48 115/208-230V АС 3.0/1.60-1.50 1 Cradle Base Flat Marathon 5KHC39QN9575T — 2K349 * 
Capacitor Start/Run, 1 Totally Enclosed Air-Over 
1/25 56 115/208-230V АС 4.6/2.6-24 14 Cradle Base Keyed Dayton — 5JKW9 
и 1/25 56 115/208-930V АС 6.1/3.4-3.1 13 Cradle Base Keyed Dayton — AWNZ5 
1425 56 115/208-230/АС 6.1/3.4-3.1 13 Rigid Base Keyed Dayton -- AWNZ6 
1,725 56 115/230V AC 9.0/4.5 13 Cradle Base Keyed Century PD61044V2 3RCWO 
1,725 56 115/230V AC 9.0/4.5 13 Rigid Base Keyed Century PD61044V3 3RCX1 
1 1,725 56H 115/230V AC 7.9/4.0 1.15 Rigid Base Keyed Dayton = 3K993 Split-Phase, 
1,725 56H 115/230V AC 7.9/4.0 1.15 Cradle Base Keyed Dayton — 4K124 Cradle Base 
1,725 56H 115/208-930V AC 9.48/5.2-4.9 14 Cradle Base Keyed Dayton — 5JKX2 1YBV9 


* Includes 3%" x 35%" extended thru-bolts for fan guard mounting. 


Aeration Farm-Duty AC Fan Motors pe 


= Rotation: CW/CCW Use as a replacement motor for tubeaxial fan grain aera- 
= Service factor: 1.0 tion systems made by Aero-Vent, Dynavent, Farm Fan, and 
= Insulation: Class B other manufacturers. Permanent split capacitor motors 
= Mounting: rigid base have keyed shaft that is drilled on center 1"D, and tapped 
= Max. ambient temp.: 50920: 14-20 UNC to allow fan mounting. 
Nameplate Full Load Motor Shaft Shaft Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Shaft Design Оа. Length No. 
Capacitor-Start, Totally Faclesed Air-Over 
% 115/230V АС 8.0/4.0 Flat Yain {Yin 4К055 
3,450 567 115/230V AC 7.4/3.7 Keyed іп 2 йіп  4K056 
M 3.450 48 115/230V AC — 11.0/5.5 Flat y» in Tin  4K057 
i 3,450 567 115/230/ АС — 11.0/5.5 Keyed ye in 2 йіп 4К058 


1 3.450 557 115/230VAC 124/62 Keyed %in 2 Vain  4K059 
1% 3,450 143TZ 115/230V AC 17.4/8.7 Keyed % in 2%in  4K060 
2 — 3450 14317  115/30VAC 222111 Keyed іп 234in  4K061 
3 3,450 145TZ 230V AC 14.9 Keyed % in 2%in  4K062 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 35 
INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


4К059 


MOTORS 
Definite Purpose Motors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Dayton} 
Motors 


1-Phase Air Compressor Motors 


= Enclosure: open dripproof = Bearings: ball 

= Mounting: rigid base = Max. ambient temp.: 40°C 

Direct replacements for selected air compressors including Dayton, Speedaire, Ingersoll-Rand, 
Campbell Hausfeld, Sanborn, Champion, Coleman, Quincy, and others. Designed to meet the 
high-torque requirements of air compressor loads. Mechanical features provide long life in 
high-tension, belt-type loads, which typically shorten motor life. High breakdown torque ensures 
dependable service. Suitable for intermittent-duty, portable, and stationary air compressors. 


Note: Use on other applications voids warranty. 


ШЕҢ marathon: 


54JF83 45YU16 


13L299 


Nameplate Thermal Full Load Service Ins. Shaft Shaft Mfr. Item 
HP RPM Frame Rotation Protection Voltage Amps Factor Class Dia. Length Brand Model No. 
Commercial Duty Air Compressor AC Motors 
Capacitor-Start 
7 3,450 56 CW/CCW Manua 115/208-230V AC 6.2/3.4-3.1 1 F іп 17іп Weg 13470996 54JF83 
2 3,600 56 CCWSE Manual 115V AC 11.5 1 B іп 1%in Leeson 5KC49MN2043Y 61KN08 
1,725 56 CW/CCW Manua 115/208-230V AC 11.0/5.5 1.25 В іп Tin Leeson 056B17D56 61KN10 
34 3,450 56 CCWSE Manual 115V AC 12.5 1 B 5$ in 176in Leeson 5KC49MN2049Y 61KN09 
3,470 56 CW/CCW Manua 115/208-230V AC 9.14/4.7-4.57 1 F іп 1 іп Weg 13444696 54JF84 
1 1,725 56 CW/CCW Manual 115/230V AC 13.6/6.8 1.15 B ўв in 1%in Marathon 5KC49PN0161U 39L530 
3,485 56 CW/CCW Manua 115/208-230V AC 13.2/6.6-6.5 1 F іп Tin Weg 13488375 54JF85 
1,725 56H CW/CCW Manual 115/208-230V AC 18.0/9.3-9.0 1.15 B іп 1 іп Leeson 056C17D5308 61KN12 
1% 3,450 56 CW/CCW Manua 115/230V AC 20.0/10.0 1 B Hin 176 in Leeson 110161.00 61KN11 
3,490 56 CW/CCW Manual 115/208-230V AC 17.4/8.8-8.7 1 Е in 1%in Weg 13589373 54JF86 
2 1,740 145T CW/CCW Manua 115/208-230V AC 18.8/10.2-9.4 1.15 B Ain 2 Vain Leeson 145TBDR5337 61KN13 
3 3,450 56 CCWSE Manual 230V AC 14 1 B 5$ in 176in Leeson 5KCR48UN2653Y 61KN14 
5 3,600 56 CW/CCW Manual 208-230V AC 15.0-15.0 1 F ¥% in 1%in Leeson 116523.00 61KN15 
3,600 56H CCWSE Manual 230V AC 19.6 1 F ye in 17 in Leeson 5KCR49ZN2722Y 61KN16 
6 3,600 R56Y CCWSE Manual 230V AC 24.0 1 F 7 in 2^ in Leeson B387 61KN20 
Capacitor-Start/Run 
1 56 CW/CCW Manual 115/208-230V AC 10.6/5.5-5.3 1.15 B ув in 1 іп Marathon 056B34D2029 39L529 
2 3,450 56 CW/CCW Manual 115/230V AC 17.0/8.5 1 B y in 1%in Marathon 5KCR48TN2650Y 3K787 
3,480 56H CW/CCW Manual 115/208-230V AC 17.8/9.5-8.9 1 E ye in 1 іп Weg 13470997 54JF87 
3 1,765 184 CW/CCW Manual 230V AC 18.6-17.5 1.15 F 1 6 in 23A in Dayton 45YU15 45YU15 
3,480 56H CW/CCW Manual 208-230V AC 13.0-12.7 1 F зіп 1%in Weg 12882732 54JF88 
4 3,480 56HZ CCWSE Manual 230V AC 16.8 1 F 7 in 2 Ain Weg 004360S1DCDG56HZ 131296 
1,725 184 CW/CCW Manual 230V AC 27.5-21.5 1.15 Е 1 іп 23A in Dayton 45YU16 45YU16 
5 1,750 184 CW/CCW None 208-230V AC 23.0-20.7 1.25 F 1 іп 23Ain Weg 005180S1CCD184T 13L299 
1,750 184 CW/CCW Manual 208-230V AC 23.0-20.7 1.15 F 1in 23A in Weg 005180510С001184 131301 
6% 3,450 182/4 CCWSE Manua 230V AC 23.0 1 F Тіп 2 Vin Weg 006360S1XCD182/4Y 131302 
7» 1,760 213/5Т CCWSE None 208-230V AC 33.8-32.2 1.15 F 1%in 3 %in Weg 007180S1CCD215T 13L303 
3,495 184T CW/CCW Manua 230V AC 33.4-30.0 1.15 F Twin 2%іп Dayton 45YU17 45YU17 
10 1,720 215 CCWSE None 208-230V AC 44.2-40.0 1.15 F 196in 3 іп Weg 01018081CCD215T 13L304 
Light Duty Air Compressor AC Motors 
Capacitor-Start 
i 56H CW/CCW Manua 230V AC 20.0 1.15 B yb in 176 in Leeson 056B34D5302 61KN17 
5 3,600 Y56HZ CCWSE Manual 230V AC 22.0 1 B 7$ in 2 in Leeson B813 61KN18 
3,600 R56Y CCWSE Manua 208-230V AC 22.0 1.15 B Bin 2 Yin Leeson B384 61KN19 
Capacitor-Start/Run 
5 À 56H CW/CCW Manua 230V AC 20.3 1 F yb in 176 in Weg 12882730 54JF89 
3,440 56HZ CW/CCW Manual 230V AC 20.3 1 F Zain 2 in Weg 13521268 54JF90 
А С) АМЕТЕК 
Universal AC/DC Motors ме: 


2М145 


= Enclosure: open dripproof 

= 115VAC at 60 Hz 

= Insulation: Class A, except 
2M139 is Class F 

= Max. ambient temp.: 40°C 


Lightweight, compact, and use AC or DC power to 
operate portable power tools such as drills, sanders, 
routers, circular saws, and jig saws. They can operate at 
extremely high speeds with a high starting torque. Full- 
load speeds can be adjusted 2096 to 10096 with proper 
speed control (sold separately). 


Mounting Body Shaft Length Item 
Holes Bearings Dia. Dia. Shaft Length Less Shaft Brand No. 
— Sleeve 3 s in Js in lin 4 V» in Dayton 2M139 * 
(4) £10-32 Ball 3% in Asin Tin 9% in Dayton 2M191 
(2) #10-32 Ball 234in Ув in 76 in 4 Ths in Dayton 2M057 * 
2) #10-32 Sleeve 2% in JA in Эд in 4 Ths in Dayton 2M033 ” 
2) #10-32 Sleeve 2% in Yin M in 4 hs in Dayton 2M034 * 
2) #10-32 Sleeve 251 У in 34 in 4 hs in Dayton 2M277 * 
2) #10-32 Ball 234in yin Тіп 4 hs in Dayton 2M037 * 
2) 48-32 Ball 2 hs in Js in 1%e in 3 Фіп Ametek Lamb 306ХҒб 
2) 48-32 Ball 2 s in Ye in Bin 3VWin AmetekLamb ^ 3EAK4 
(4) #10-32 Ball 3% in 36 in 1 іп 6 A6 in Dayton 2M145 
4 Sleeve 2% in v in lin 4 "Ae in Dayton 2M066 71 


3.3"-Dia. Shaded-Pole Vibrator Motor 


= Mounting: face 

= Max. ambient temp.: 40°C 

Low starting torque provides a smooth and 
quiet start up and promotes material flow 
in bins, chute hoppers, or pipes and can 


a 


be used to cause materials to release from 
the walls of a container. Equipped with 9-ft. 
3-cond. cordset and inline On/Off switch. 
Bracket mounting holes are %" x 3" 0.C.; 
includes bolt and nut to secure to motor. 


2м066 
Nameplate Motor Shaft Full Load 0.C. 
HP RPM Rotation Voltage Amps Mounting 
Face Mount 
% 10,000 CCWSE 115V AC 2.9 2 "Ae in 
1 10,000 CCWSE 115V AC 12.1 3Ax3 іп 
Hole Mount 
5,000 CCWSE 115V AC 12 2 Ye in 
Vis 5,000 CCWSE 115V AC 12 2 Yie in 
5,000 CWSE 115V AC 12 2 Ye in 
5,000 CCWSE 115V AC 1.2 2 As in 
Vio 8,000 CCWSE 115V AC 15 2 Ye in 
n 19,500 CCWSE 115V AC — 2Àin 
20,000 CCWSE 115V AC — 2 iin 
Y 10,000 CCWSE 115V AC 6.3 2x2 %e in 
Rigid Base Mount 
Ив 5,000 CCWSE 115V AC 1.2 2%6x 3 in 
* Can be used with 5JJ60 speed control on page 156. } Dual shaft. 
5FTT3 
Motor 
Nameplate Enclosure Thermal 
HP Force RPM Design Protection 
V200 2.5 Ibf 1,550 Totally Enclosed Air-Over Auto 
Vio 5 Ibf 1,625 Open Auto 
Vioo 8 Ibf 2,900 Open Auto 
36 GRAINGER. 
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Full Load Ins. 

Velocity Voltage Amps Class 
1.33 in/sec 115V AC 0.50 B 
2.2 in/sec 115V AC 0.65 B 
7 in/sec 115V AC 0.48 B 


Find even MORE on Grainger.com® 


Body Item 

Bearings Dia. No. 
Ball 3% in 2PUX4 
Ball 3% in 5FTT3 
Ball 33 іп 10903 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Vacuum Motors 


= Enclosure: open 

= Thermal protection: None, except where noted 

= Mounting: all-position 

= Bearings: ball, permanently lubricated 

= Max. ambient temp.: 40°C, except 413W26 is 50°C 


= Duty: intermittent 


= Avg. brush life (Ametek only): 4.3" and 5.7" dia., 
500 hr. (except 413W26 is 800 hr.); 7.2" dia., 
700 hr.; 7.5" dia., 1000 hr.; 8.4" dia., 1500 hr. 


Inlet 
Body Blower CFM@ Vacuum Max. Мах. Overall Replacement Tube Mfr. Item 
Dia. Voltage Stages 2" Orifice (Н0 Sealed) Air Watts Amps Height Brushes Dia. Brand Model No. 
Peripheral Bypass Discharge 
Thermoset Mounting Brackets 
120V AC 1 95 50.1 188 4А  5Vsein 152F62 — . Ametek  116325-00 2M428 
120V AC 1 110 45.0 140 6.2A 5in 34DA21 2in Dayton 322072 . 32ZN72 
120VAC 1 115 50.0 195 82A 5%іп З4рА21 2in Dayton 327М73 32ZN73 
120V AC 1 133 49.5 291 49A 53sin 152F62 -- Ametek  116196-00  4M960 
120VAC 2 94 843 274 54A 6 %sin 2UV81 -- Ametek  116336-01 2М429 
120V AC 2 94 84.3 274 54A б%віп 2UY15 — Ametek  119414-00  3GXE9 
57 in ЧАС 2 96 88.1 292 52A (Yin 2UV81 -- Ametek  115757-P 2М265 
i 120V AC 2 105.4 90.3 318 56A  6%sin 152F62 -- Ametek  116493-50  4M949 
120VAC 2 104.6 93.2 353 63A 6б %ein 152F62 — Ametek  116448-00 4M955 
120V AC 2 106.8 91.3 322 6A 655 in 20/81 -- Ametek  116212-00 4М954 
120VAC 2 112 106.7 404 6.9A 7 in 418041 — Атеек  116471-13  4M953 * 
240V AC 1 102.1 50.8 227 26A 5%in 152F63 -- Ametek  116271-00  4M957 
240VAC 2 110.5 95.4 349 3A Тіп 152Ғ63 -- Ametek  116036-13  4M952 * 
240V AC 2 128.7 97.8 391 4A Тіп 152Ғ63 -- Ametek  116354-00 4М951 
Metal Mounting Brackets 
120V А 2 115.7 110.0 399 88A біп 2XB23 -- Amete 115330 2M173 
7.2in 120VAC 2 113.9 106.1 376 89A 61У6іп 2XB23 -- Amete 115962 — 2M187 * 
120V AC 3 105 131.4 447 10A 7 біп 2XB23 — Ametek  116118-00 4M891 * 
7.5 in 120V AC 3 126.4 88.2 359 [ЗА 97віп 2UV67 -- Ametek 114787 2M179 
` 240V AC 3 122 84.2 354 32A 9 %sin 2UV76 = Amete 114789 4М877 
Acustek? (Low Noise), Thermoset Mounting Brackets 
120V AC 2 97 84.9 255 5А 6 V in 152F62 -- Ametek 116757-13 2М266 * 
120V AC 2 97 84.9 255 5A 6 ^ in 152F62 -- Ametek  116024-13  4M917 * 
120V AC 2 103 91.5 293 56A 6 %in 152F62 -- Ametek  116025-13  4M916 * 
5.7 in 120V AC 2 103 91.5 293 5.6A біп 2UV81 -- Ametek 116758-13 2М267 * 
120V AC 2 110 107.1 387 ТА 6 ein 41RD41 -- Ametek  116763-13 2М433 * 
120V AC 3 100 119.6 382 6.8 A 71Увіп 41RD41 —  Ametek  116764-13  4M914 * 
240V AC 2 110.5 95.2 349 3A Тіп 152Ғ63 — Ametek  116296-13  4M915 * 
Tangential Bypass Discharge 
Thermoset Mounting Brackets 
36V DC 3 16 74.0 185 179A 57% іп 20171 Tin Ametek 116513-13 4M918 * 
36V DC 3 76 74.0 185 179A 5?y»in 4HCH1 17іп Ametek  119432-13  3GXF2 
120V AC 2 97 81.8 250 86A 6%in 152F62 TZin Ametek 116392-00 2М430” 
120VAC 2 102.6 88.2 288 82A біп 2UV81 17іп Ametek 116210-85  4M928 
120V AC 2 104 91.3 300 91A 6%in 2UV81 1%in Ametek  116207-00 2М201 
57i 1207А6 2 97.4 92.5 301 99A 6 Mein 418041 17іп Ametek  116474-37 4983 * 
i 120V AC 2 112 106.7 404 117А 6 ein 41RD41 17&in Ametek  116472-13 4М937 * 
120VAC 3 99 117.4 368 107A 57%іп 41RD41 17іп Ametek  116565-13  4M923 * 
120V AC 3 99 1174 368 10.7A 5 5 іп 418041 17&in Ametek  116565-29 4М924 * 
240VAC 2 106.6 87.5 315 47A 67е 152F63 l75in Ametek  116420-13 4М034 
220V AC 2 113.2 100.5 358 6.6A Тіп 152Ғ63 Tin Ametek 116353-13  4M936 
P40VAT 3 94 115.5 348 БДА 57y»in 152F63 T75in Ametek  116859-00 4M944 
7.2 іп 120V АС 2 110 123.0 455 12.8A 7 “ein 2XB24 2in  Ametek 117467-13 411889 * 
Metal Mounting Brackets 
120V А 1 92.6 47.8 157 5.7 A Біп 152F62 TZin Ametek 116520-50 4M941 
5.Тіп 120VAC 3 95.3 137.1 465 131A 57%іп 2UV68 T%in Ametek  116765-00 4M922 
120V AC 3 95.3 137.1 465 1З.ТА 5 52 іп 2UV68 1%in_ Ametek 116765-13 4М921 * 
120V AC 2 105.4 110.1 392 12.7 A 6 Xin 2XB23 2in X Ametek 115937 2M178 * 
120V AC 3 92.1 134.0 403 13.8A 7 "іп 2XB23 2in  Ametek  116103-00 2M188 * 
120V AC 3 92.1 134.0 403 13.7A 7 1% in 2XB23 2in  Ametek 116161-00 4М884 * 
72 in 120V AC 3 94.3 134.0 438 126A 7'Vain 2XB23 2in  Ametek 116119-00 2M202 
3 120V AC 3 102.5 145.9 530 144A 7 іп 2UV78 2in  Ametek  117500-12 3Н/25 
240V AC 2 107.9 95.0 390 49A 6 Win 2UV77 2in  Ametel 115950 4М888 * 
240V AC 2 97.8 109.6 338 5.9A біп 2UV77 2in  Ametek 115684 . 4M887 
240V AC 3 97.3 106.0 404 ТА 71/65 in 2UV77 2in  Ametek  116136-00 4M883 * 
120V AC 1 166 110.0 717 151A біп Mfr. Мо. 50-5954 -- Атеїек 122133-00 6VMW4 
84 in 120V AC 2 142 150.0 700 138A Тіп Mfr. No. 50-5967 -- Ametek  122175-00 бҮМХ0 
í 120V AC 2 142 150.0 700 138A Тіп Mfr. No. 50-5967 — Атеїек  122176-18 бҮМХІ 
240V AC 2 142 150.0 700 124A 7 in Mfr. No. 50-5969 — . Ametek 122177-00 6VMX2 
Aluminum Mounting Brackets 
5.7 in 240V AC 95.1 137.2 448 7A 57an 2UV80 TZin Ametek  117123-00  3EAKS 
7.2 in 120V AC 2 102.7 110.0 384 13A 6 Vein 2XB23 2in  Amete 115334 2M174 
“Thru-Flow Discharge 
Thermoset Mounting Brackets 
T20V AT 113. 63.0 214 76A 4%in 2UYT5 -- Ametek  119400-00 ЗЕАКВ 
120V AC 2 95 90.2 245 83A 5%%іп 2UY15 -- Ametek  119402-00 3GXE2 
57 in 120VAC 1 115 60.0 215 82A 4%in 34DA21 2in Dayton 322077 327М77 
: 120V AC 1 125 70.0 280 101A 5 %in 34DA21 2in Dayton 322078 322078 
120VAC 1 123 60.6 227 69А 4%віп Мі. о. 33400-2 -- Ametek  116297-00 2М203 
120V AC 2 105 105.0 340 11A 6йіп 34DA21 2in Dayton 327N80 327880 
Metal Mounting Brackets 
120V AC 1 112 63.0 190 68A 4%2in Mfr. No. 33400-13  — Атеек 116309-00 2М194 
T20VAC 2 94 90.2 241 ТТА 5%віп 2UV81 -- Ametek  116669-50 2M421 f 
120V AC 2 94 90.2 241 ТТА 5%|п 152F62 -- Ametek  116457-00 2M420 1 
120V AC 2 95 912 245 83А 5 2 in 152F62 -- Ametek  116311-01 2М192 
120V AC 2 98.7 92.0 257 76A 5 in 20/81 -- Ametek 115750 2М262 
120V AC 2 98 92.0 257 75A 5%іп 152F62 -- Ametek 115744 2M198 T 
120V AC 2 99 92.0 260 8A БЕЛІШ 20/81 -- Amete 115737 2М263 
120V АС 2 104 100.0 321 9A  5?»»in 2UV81 -- Ametek  116671-50 4М898 t 
5.7 in 120V AC 2 120.7 96.4 373 103A 5%%іп 20/81 -- Ametek  116146-00 2М186 
` 120\/ АС 2 115 96.4 356 ЭДА 5%іп 152F62 -- Ametek 115982 4M982 
120V AC 2 115 96.4 356 95A 5 %ein 2UV81 -- Ametek  116884-49 4М905 Т 
120V АС 2 101.3 114.4 365 10.6A 5 252 іп 41RD41 -- Ametek  116432-00 2М422 
120V AC 2 122 100.4 447 107A 5 5 іп 418041 -- Ametek 115923 4M903 
240V AC 1 110.8 61.7 219 АА 4%ein 152F63 — Ametek 116668-50 2M427 Т 
220V AC 2 95.4 18.0 225 37A 52 in 152F63 -- Amete 115756 211182 
240V AC 2 108.9 87.8 294 44A 57) іп 152F63 -- Ametek  116670-50 2M424 Т 
240V AC 2 106.5 87.8 281 44A 5 282 іп 152263 -- Ametek  116312-00 2М423 
240V AC 2 114.8 98.9 343 533A 5%%2іп 152F63 -- Ametek  116604-00 4М900 1 
“Aluminum Mounting Brackets 
5.7 in 120V AC 1 147.3 98.0 489 1.6A 47 in 2UV81 -- Ametek  119347-00 ЗЕАКТ 
i 120VAC 1 112 63.0 195 68A 4%1іп Mfr. No. 33384-1 Ametek 116455-00 4131/26 ү 


* Air-sealed bearing protection. ¢ Auto thermal protection; all others have none. 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 
UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


INFORMATION 


MOTORS 
Vacuum AC Motors 


AMETEK ТЕШ 


LAMB ELECTRIC 


For use in moving clean and dry air. Motor 
should not come into contact with foam, 
liquids, or moisture-laden air. Use with 
applications that protect the motor's 
electrical components, fan system, and 
housing. Units with air-sealed bearings 
provide added protection against dirt and 
moisture. Units with thermoset mounting 
brackets are for light-duty applications. 
For use in commercial canister or utility 
vacuums, sprayer/foggers, material 
handling and transfer systems, and car 
wash and central vacuum systems. 


Note: Additional sizes available on Grainger.com®. 


_ Air Air 
Discharge Discharge 


Air Inlet 
PERIPHERAL DISCHARGE 


Air flows into the bottom of the motor and is 
discharged through vents in the motor. 


Air 
Discharge 


Air Inlet 


TANGENTIAL DISCHARGE 

Air flows into the bottom of the motor and is 
discharged through an air tube on the side 
of the motor. 


Air 
Discharge 


Air Inlet 


THRU-FLOW DISCHARGE 


Air flows into the bottom of the motor and is 
discharged through the top of the motor to 
provide cooling. 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


MOTORS 
HVAC Motors 


5.7"-Dia. Tangential Bypass Brushless Blowers 
a Enclosure: open Adjustable, built-in speed control makes a secondary pressure control device unnecessary. An external hose is ү 
» Thermal protection: auto attached to the exhaust tube. Included wiring harness allows hard-wiring to external power. Manually controlled units 
= Mounting: tab, all-position have easily-adjusted built-in trim-pot. Electronically controlled models require a remote 0 to 10VDC reference signal 
» Bearings: ball (not included). For use in business machines, computer peripherals, material handling, air samplers/evacuators, 

» Max. ambient temp.: 50?C packaging systems, photographic medical equipment, and air beds. 


MANUAL SPEED ELECTRONIC SPEED 
CONTROL BLOWERS CONTROL BLOWERS 
Blower Max. Discharge Vacuum Mfr. Item Mfr. Item 
Watts Stages Voltage Amps H Dia. (H20 Sealed) СЕМ Model No. Model No. 
1  1i5bVAC БА 5 Mein Xin  29inwc 60 = = BBAT4-111SET-00 1МС08 
ТУТАС 5A 5 ein tin  28inwc 64 | BBAT4-111SMB-00 1М009 ВВА14-1115ЕВ-00 —1MCG7 
1  1ÍbVAC БА 5 Vein 1%in  24inwc 105 | ВВА14-111НМВ-00 1MCG6 BBA14-111HEB-00 — 1MCG5 
1  230VAC 45A 5'Vein tin  28inwc 64 |ВВА14-2115МВ-00 — 1MCJ4 ВВА14-2115ЕВ-00 1М013 
02-1 230VAC 45А 5'Yein 1%in  24inwc 105 ВВА14-211НМВ-00 — 1MCJ2 ВВА14-211НЕВ-00 — 1MCJ1 
w . 2. 115УАС 5A  5'Yein i%in 53in we 57 = = BBA14-112SET-00 1МСНЗ 
2  115VAC БА 5 Wein 194in 45inwe 86 | ВВА14-112НМВ-00 1МСН1 ВВА14-112НЕВ-00 1МСН2 
2  230VAC 45А .5'Vein 1 іп  45inwc 86 = = BBA14-212HEB-00  1MCJ6 
3  115VAC 52A 5 ‘vein 1Y^in б5іпмс 47 |ВВА14-1135МВ-0)ү 1МСН5 ВВА14-1135ЕВ-00 1МСН4 
3  230VAC 47A 51/6іп tin  63inwc 47 = = ВВА14-2135ЕВ-00 1М018 
3  230VAC 47A 51/6іп 1%іп 63inwc 81 — = ВВА14-213НЕВ-00 — 1MCJ7 
воо — 1 NOVAC 95A 5 Tein Xin  43inwc 135 |BBAT4-T21HMB-00 — 1MCH6 — = 
w 2 ТІБУАС 95А Бп йіп  60inwc 105 |ВВА14-122НМВ-00 — 1MCH7 — — 
1MCG5 3 БМАС 9A  5'Wein thin 90inwc 68 | BBA14-123SMB-00 1МСН9 ВВА14-1235ЕВ-00 1МСН8 
1200. | 7307А0 105A 5ein 1йп  55inwc 176 |BBAT4-221HMB-00 — 1MCK1 ВВА14-221НЕВ-00 —1MCJ9 
W . 2 230VAC 105A 5 Vein 134i  88inwc 151 |BBAÍ4-222HMB-00 — 1MCK3 ВВА14-222ҢЕВ-00 1МСК2 
3  230VAC 105A 517/6іп tin  143inwc 79 | BBA14-223SMB-00 1МСК5 ВВА14-2235ЕВ-00 1МСК4 
Shaded Pole у, 
C-Frame Motors 
= No. of speeds: all motors are 1-speed ; 0ЕМ 0ЕМ Item 
; Мате Part No. No. 
except for 4M075 is 2-speed Nutone, yar ance 
a Enclosure: open air-over Air-King Various . 
= Service factor: 1.0 Broan 90080207 — AMETU— 
= Insulation: Class B Aubrey 2200-52  4M211 * 
= Mounting: all-angle Fasco БҮРЕ ШЕ 4M212 * 
= Max. ambient temp.: 40°C ; Carrier пас 2 5М065 t 
For use іп small fans and blowers found in — Stud/Hole Mount Stud Mount Hole Mount Carrier High-Efficiency egg + 
bathroom ventilators, range hoods, electric 
i i i i Nameplate Thermal Full Load Stack Shaft Shaft Length Cord Item 
heaters, hair dryers, slide projectors, аг НР ВРМ Rotation Protection Voltage Amps Bearings Size Dia. Length Less Shaft Length Мо. 
cleaners, humidifiers, and refrigeration Stud/Hole Mount 
equipment. ао 3,000 CWSE 115VAC 026 Sleeve іп Зв in iin iin 12іп 4М067 
3,000 CWSE TI5VAC 0.41 Sleeve in Ze in iin i*9&in  12in 4М068 
Note: This product is NOT SUITABLE for any Vaso 3,000 CWSE пред 230VAC — 0.17 Sleeve іп e in Tin T%in  12in 4М069 
unattended equipment (including built-in bathroom 3,000 CWSE with'Onc Shot T20VAC — 0.37 Ball win Asin Zin T%in 12іп 4М077 
exhaust fans), unless the listed Thermal Protection 3,000 CWSE Backup Ti5SVAC 054 Sleeve Жі Asin lin —T!Vein 12in 4М070 
is 1 Shot. Viso 3,000 CWSE 230V AC 0.24 Sleeve іп Jie in Tin Tsin 12in 4М071 
3.000 CWSE m А 1.00 Вай %in Ўв in Zin  1'Vsin ш in 4M078 
Үю 3,000 CWSE 5VAC 0.62 Sleeve іп Ys in iin 2in 2in 4M072 
Stud/Hole Mount $000 — CWSE ТТАС 120 Sleeve йт. Sein — in — 2in 12п 4М073 
= Mounting: two #8-32 studs at m 3,000 CWSE 230VAC 0.48 Sleeve Ain Эвіп Tin “іп  12in 4М074 
shat end, and TOI holes on Em E UE e бен Ап Ап a E 
Я 7, Ң пе-опо , а! ЗІП 16 ІП ІП в In ІП 
each side of the stator, 175" 0С жо 3000 — CWSE TIBVAC 120 — Seve 172i nn — iin — 254in — 12in 4М076 
Stud Mount 2 3,000 CWSE 1157АС 1.40 Bal Тїп Ип 2in 2%in  12in 4М080 
ud Moun w 3000 СМЕ T20VAC 28 Sleeve 2m Ип Tin 3%йп  12in 5М064 
= Mounting: two #8-32 studs on 176" OC ‘Stud Bra = um ET EE vs m EIER ae 
П = f т К ееуе 1e In ^32 ІП ^6 In ЗІП ІП Е 
= ОЕМ replacement with 2-prong plug 4 z800 ccWsE One-Shot -50yac 093 Sleeve in п 1%in isn біп 4М209 * 
Hole Mount "n 2.800 CCWSE Impedance  120VAC 0.59 Sleeve in Vin Я еіп Теп  7in 4M210 * 
j 2,850 CWSE with One-Shot 120VAC 0.61 Sleeve іп 34e in Tsin 1%ein біп 4M211 * 
= Mounting: two #6-32 threaded ES " 2,750 CWSE Backup 120VAC 0.89 Sleeve _ іп Sie in iWin  1Yéin  4in 4M212 * 
holes on 17" centers okii a 
і 3,200 CWSE E 120V AC 3.9 Ball Twin іп, віп ў іп, 2in 2%іп біп 5М065 T 
= OEM replacement with OEM plug Vo —— $500  cwse 016-5101 —530y AC 130 Ball 132in Zein Vein 34in2in 2%іп біп 5М066 T 
= Dual shaft * 2-prong non-polarized plug. + Molex 2-pin plug. 
(522%); 
Dayton} кеме 4%: 
MIAMI 
Shaded Pole C- Frame Motor Kits 
for Ventilation/Refrigeration 
= Nameplate RPM: 3000 = Max. ambient temp.: 40°C 
a Enclosure: open air-over a Duty: continuous 
Thermal Full Load Shaft Shaft Cord Mfr. Item 
HP Rotation Protection Voltage Amps Bearings — Dia. Length Length Brand Model Мо. 
Viso (2) H-Brackets, (3) Fan Blades, (4) Bushings CW/CCW ^ Impedance 115V AC 0.35 Ball As in 1% in 9in Dayton — ӚНЕНІ 
Vis 2 Double Male Electrical Terminals, 4 in Diameter Fan Blade CCWSE X Impedance 115V AC 0.30 Sleeve “ein 1 іп — Dayton — 391032 
1% | Е X x " 
Vas A, news NIRE brackets, HUD CW/CCW Impedance 115V AC 035 Sleeve Mein 1%in 12in Dayton — ам987 
(3) 5 in Diameter Fan Blades, (3) 57 in Diameter Fan ; A un Mila rai 
Ves Blades, (3) 6 in Diameter Fan Blades, Mounting Blocks CW/CCW Auto 110/220V AC 0.91/0.45 Sleeve віп МАШ Acme-Miami 7472 16069 
yas (2) Гап Blades, (2) H-Brackets, Hardware, Shaft Adapters сусу Auto 115/230VAC 110055 Sleeve еіп 19іп — Dayton —  8HEH2 


to Fit М and %c in Bores and Hubless Blades 
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MOTORS 


1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 
Shaded Pole Unit Bearing Motors sud 
= Enclosure: totally = Insulation: Class A Use with commercial and industrial HVAC and refrigeration 
enclosed air-over = Mounting: horizontal equipment, and other applications with 6" to 12" fan blades. 
= 60/50 Hz or vertical shaft up Motors have oil circulation system to help extend the life of 
= Service factor: 1.0 motor and bearings, and allow for vertical application. 
COUNTER 
CLOCKWISE | CLOCKWISE 
FACING FACING 
Max. LEAD END LEAD END 
Output Nameplate Thermal Full Load Body Shaft Length Ambient Item Item 
Watts HP RPM Protection Voltage Amps Dia. Length Less Shaft — Temp. No. No. 
Cast-Aluminum Housing 
Rear/Double Foot Mounting 
5W so 1,550 Impedance — 115V AC 0.34 314 in win 2%in 40°C AYFF7 AYFFG 
ӨШ — Yos 1,550 Impedance — 115V AC 0.42 3 1 in Y in 2 9^ in 40°C AYFF9 AYFF8 
9W Уз 1,550 Auto 115V AC 0.62 3 іп win 2% in 40°C AYFG2 4YFG1 
9W Уз 1,550 Auto 230V AC 0.33 3 V^ in vin 2% in 40°C AYFGA AYFG3 
Rear/Foot Mounting 
2/0 Ve 1,550 Impedance 115/АС 0.25 34 in win 2%in 40°C AYFHS — 
23W Ут 1,550 Impedance 115/АС 0.25 3 Y^ in Y in 335 in 40°C AYFGS — 
4W is 1,550 Impedance — 115V AC 0.34 3 іп win 3%in 40°C AYFJ2 AYFJS 
4W "is 1,550 Impedance 230V AC 0.17 3 іп vin 3% in 40°C AYFJA AYFJS 
ӨШ "s 1,550 Impedance — 115V AC 0.42 3 іп Yin —3Yein 40% AYFJG — 
IW Уз 1,550 Auto 115V AC 0.62 3 V^ in Yin 3%sin 40% AYFJ7 AYFJ8 
9W Уз 1,550 Auto 230V AC 0.33 3 іп Yin 3%ein 40% 4YFJ9 AYFKi 
16W — Ye 1,550 Auto 115V AC 1.10 3 in Yin 4¥ein 40°C AYFKA 4ҮЕК5 
16W Ут 1,550 Auto 230V AC 0.60 3 V^ in Yin 430 іп 40°C AYFKG — 
Cast-Iron Housing 
Rear/Foot Mounting 
25W Уо 1,550 Impedance 115/АС 0.25 334 in win 3% in 40°C AYFHG — 
4W — Ves 1,550 Impedance 115V AC 0.34 3 Bin Bin 3% in 40°C AYFGS 4YFG9 
4W "is 1,550 Impedance 230V AC 0.17 3 іп vin 3% in 40°C AYFK2 AYFK3 
ӨШ Ию» 1,550 Impedance 115/АС 0.42 3 V^ in Yin 3i%ein 40% AYFG7 AYFGG 
9W Уз 1,550 Auto 115V AC 0.62 3 іп Yin —3Ywin 40% 4YFH3 AYFH2 
9W Уз 1,550 Auto 230V AC 0.33 3 V^ in Yin 3%ein 40% AYFHA AYFHT 
18/0 Ye 1,550 Auto 115V AC 1.10 3 V^ in Yin 4¥%ein 40°C 4YFH7 AYFHO 
16W Ут 1,550 Auto 230V AC 0.60 3 V^ in Yin —4YVein 40°C 4YFH8 AYFJI 
Kryo SSC ECM Unit Bearing Motors (8) morrillmotors 
= Enclosure: totally = Service factor: 1.0 For use in commercial refrigeration evaporator fan 
enclosed air-over a Insulation: Class В applications and in most applications requiring high 
= Rotation: CWLE = Mounting: rear/foot efficiency and output ratings between 4 and 25W. 
= Thermal protection: electronic a 1/4"-20 threaded shaft Aluminum housing. IP65 compliant. 
= 60 Hz a Plug type: round 2-pin 
Output Nameplate Full Load Body Length Max. Ambient Mfr. Item 
Watts RPM Voltage Amps Dia. Shaft Length Less Shaft Temp. Model No. 
25 to 9 W 1,550 115V AC 0.60 З 1916 in 9o in КЕЛИП 55%0 5R999 390813 
16W 1,550 115V AC 0.40 З 1916 in 34s in 3 %ein 55 °C 5R031 39D812 
12W 1,550 230V AC 0.15 3 196 in Av in КЕЛП 55%0 5R030 390811 


“Жо 
ЕСМ Direct-Drive Unit Bearing Fan Motors EM 


» Enclosure: totally = Mounting: rear/double foot Suitable for evaporator fans, walk-in coolers and freezers, ice 

enclosed air-over = Body dia.: 372" machines, beverage merchandisers, and vending machines. 
= Thermal protection: auto = Max. ambient temp.: 40°C Threaded 4-20 shaft. Cast-iron frame. Evaporator-duty only. 
= Insulation: Class A = Plug type: round 2-pin Include speed nut and mounting screws. 

Output Nameplate Full Load Shaft Shaft Length Mfr. Item 

Watts HP RPM Rotation Voltage Amps Orientation Length Less Shaft Model No. 


14to16W — 1&o 1,550 CWLE 115V AC 0.58 Horizontal or Up As in 394in ОТВ1СС1551ЕМ56 5169 
61012 W Yo 1,550 CWLE 115V AC 0.30 Horizontal or Up Ae in 394in ОТВІСВ1551ЕМ56 — 5ULCB 


EM JR 
Shaded Pole Unit Bearing Motors 85 


= Service factor: 1.0 = Shaft orientation: horizontal or up Feature precision-machined housing with positive-flow lubrication and a preoiled felt wick 

= Mounting: rear/double foot = Plug type: round 2-pin for extended use with no reoiling. #8 mounting holes, 21916" OC. 74-20 threaded shafts, 

= Max. ambient temp.: 40°C = Original OEM replacement motor except 4М159 and 4M160 have 34" dia. with flat. 2MY41 has 46" dia., and motor leads 

= Duty: continuous and shaft exit the same side of housing. For use in commercial and industrial HVAC and 
refrigeration equipment, and other applications with 6" to 12" fan blades. 

Output Nameplate Thermal Full Load Ins. Body Shaft Length Mfr. Item 

Watts НР RPM Rotation Protection Voltage Amps — Class Dia. Length Less Shaft Model No. 


Totally Enclosed Air-Over 


5W Vso 1,500 CWLE Impedance — 115V AC 0.35 30іп Эіп 2 іп SPFBC51 5YJN8 
9W У5 1,500 CWLE Auto 115V AC 0.60 З іп іп З іп SPFBE91H 5YJN9 
16W 1,500 CWLE Auto 115V AC 0.80 3 іп Vin 3 іп ESP-L16EM1 4M153 
16W Ут 1,500 CWLE Auto 230V AC 0.40 3 іп Vin 3 іп ESP-L16EM2 4M154 
25W о 1,500 CWLE Auto 115V AC 1.10 3 іп Vin 3 іп ESP-L25EM1 4М155 
25М/ Уш 1,500 CWLE Auto 230V AC 0.60 3 віп Ye in 3% in ESP-L25EM2 4M156 
35W V5 1,500 CWLE Auto 115V AC 1.40 3 віп Vein КЕЛП ESP-L35EM1 4M157 
35W vo 1,500 CWLE Auto 230V AC 0.70 3 іп Ye in 3 in ESP-L35EM2 4M158 


Open Air-Over 


|> >>> >>> >|>з>оооо 


50W /5 1,500 CWLE Auto 115V AC 1.70 3%in 1i!ein 4%іп ESP-OL50EM1 4M159 
50W У5 1,500 CWLE Auto 208-230V АС 1.20-1.10 3%in 10 4ЙИіп ESP-OL60EM2 4M160 
50W У5 1,500 CCWSE Auto 230V AC 0.85 3%in 1%in_  395in ESP-OL50EMJR21___2MY41 
50W /5 1,500 CWLE Auto 115V AC 1.70 3%in ^ 'Yein  5*in ЕЅР-ОГБОЕМ16Н 40GN88 
50W Vs 1,500 CWLE Auto 230V AC 0.85 37&in ^ 'Yein 5 %ein ESP-OLS0EM26H 400М89 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 39 
INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS 
HVAC Motors 


25TU24 


& morrillmotors 


Arktic 59 Series 3.3" ECM 
Direct-Drive Blower Motors 


= Enclosure: totally 
enclosed air-over 


= Thermal protection: electronic 


a Insulation: Class В 
= Mounting: stud 
= Bearings: ball 

= Max. ambient temp.: 40°C 
» Shaft orientation: all-angle 
= Plug type: round 2-pin 


HP 


Vis 


Nameplate 
RPM 
1,550 
1,550 
1,550 

1,550/800 
1,550 
1,550 


Voltage 
115V AC 
115V AC 
115V AC 
115V AC 


Full 
Load 
Amps 
1.00 
1.00 
1.00 
1.10 


208-230V AC 0.63 
208-230V AC 0.63 


1,550/800 208-230V AC 0.63 
* Front and rear mounting. t Front mounting only. 


GRAINGER. 


НІШ 


20HN78 


Feature higher efficiency than standard 
induction motors for greater energy savings. 
Can maintain the rated rpm (2-696) inde- 
pendent of static pressure for better air 
distribution through the refrigeration area. 
Can be used for replacing shaded pole, PSC, 
and ECM motors. Suitable for evaporator 
fan motors used in beverage merchandis- 
ers, display cases, freezers, ice machines, 
vending machines, and walk-in coolers. 


COUNTER 
CLOCKWISE | CLOCKWISE 
Length | LEADEND | LEAD END 
Shaft — Shaft Less Item Item 
Dia. Length Shaft No. No. 
Asin lin 4 Vein = 25TU28 “| 
Asin 2%in 4%in | 25TU24 = 
Asin 2%in 4 Vein — 25TU25 
sin 2%іп З 1916іп | 40TL72 40TL71 
sin tin  4Vein = 25TUS3 * 
Asin 2%in 4 Vein | 25TU29 * | 25TU30 * 
Asin 2%in 3'%6in | 40TL69 40TL70 


3.3"'-Dia. PSC Motors 


= Bearings: ball 

= Max. ambient 
temp.: 40°C 

= Duty: continuous 


= Thermal protection: auto 
= Service factor: 1.0 

= Insulation: Class B 

= Mounting: stud 


Nameplate 
HP RPM Rotation 
Open Air-Over 
Үю 1,550 CW/CCW 
Уло 1,550 CW/CCW 
Уо 1,550 CW/CCW 
Үю 1,550 CW/CCW 
Vio 1,550 CW/CCW 
Vos 1,550 CW/CCW 
3,000 CW/CCW 
Уо 1,550 CW/CCW 
1,550 CW/CCW 
1,625 CWSE 
Vis 1,550 CW/CCW 
1,550 CW/CCW 
1,550 CW/CCW 
3,000 CW/CCW 
Мо 1,550 CW/CCW 
1,550 CW/CCW 
Totally Enclosed Air-Over 
Үю 1,550 CW/CCW 
Vio 1,550 CW/CCW 
Уо 1,550 CW/CCW 
Үю 1,550 CW/CCW 
Vos 1,550 CW/CCW 
Уо 1,550 CW/CCW 
LE 1,550 CW/CCW 
Totally Enclosed Fan-Cooled 
"n 3,000 CW/CCW 
3,000 CW/CCW 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


23TM13 


at & 


3.3" EC Walk-In 
Cooler Evaporator Motors 


= Enclosure: totally Feature higher efficiency than standard induction 
enclosed air-over motors for greater energy savings. Can maintain 

= Thermal protection: auto the rated rpm (+6%) independent of static pressure 

a Insulation: Class В (1/15: for better air distribution through the refrigeration 
HP), Class A (40 HP) area. Motors can be used for replacing shaded 

= Bearings: unit pole, PSC, and ECM motors. Suitable for condenser 

= Max. ambient temp.: 40°C and evaporator fan motors used in display cases, 

» Plug type: round 2-pin ice machines, beverage merchandisers, vending 

machines, walk-in coolers, and freezers. 


Nameplate Full Load Motor Shaft Shaft Shaft Length Item 
HP RPM Voltage Amps Rotation Dia. Length Less Shaft Мо. 
Cast Iron Frame with Stud Mounting 
Horizontal or Vertical Shaft Down Mounting Position 
1,550 115V AC 1.20 CCWLE Asin 2%in 3'%in 23TM13 
Vis 1,550 115V AC 1.20 CWLE Asin 2%in 3'%in 23ТМ16 
1,550 230V AC 0.77 CCWLE sin 2%in 3%in 23ТМ14 
All Angle Mounting Position 
1,550 115V AC 1.00 CCWLE sin 2%in 4%in  5ULD1 
Vio 1,550 115V AC 1.00 CWLE Asin 2%in 4%in — 5ULDO 
1,550 230V AC 1.00 CCWLE Asin 2%in 4%in — 5ULD3 
1,550 230V AC 1.00 CWLE sin 2%in 4%in — 5ULD2 


nn 


Deliver higher performance, efficiency, and starting torque than 
standard 3.3" shaded pole motors. Quick-reversing plug. Studs on 
both endshields and longer shaft for replacing many OEM motors 
from Chandler, Climate Control, Heatcraft, Larkin, and others. 


Full Load Shaft Length Cord Item 
Voltage Amps Dia. Shaft Length Less Shaft Length No. 
120V AC 0.22 VA 1 in 4in 20 in 20HN87 i£ 
120V AC 0.30 Ya in 1 іп 4in 20 in 20HN88 37 
120V AC 0.35 VA 1 in 4in 20 in 20HN89 37 
120V AC 0.37 Ya in 1 іп 4in 20 in 20HN90 i4 
120V AC 0.50 Ya in 1 іп 4in 20 in 20HN91 i4 
120V AC 0.59 VAT 1 in 4in 20 in 20HN92 i£ 
115V AC 0.63 54s in 2 V5 in 3 1s in 20 in 6NZP6 
115V AC 0.80 54s in 2 15 in 3 16 in 20 in 3RCX2 
208-230V AC 0.40-0.38 s in 2 1^ in 3 %e in 20in 3RCX8 
115V AC 1.00 s in 2 4 in 5 in 12 in 3M499 ^ 
115V AC 1.00 s in 2 іп 3 16 in 20 in 3RCX3 
208-230V AC 0.50-0.46 54s in 2%1п 3 1%e in 20 in 3RCX9 
120V AC 0.93 Ya in 1 іп 4 Vin 20 in 20HN94 i£ 
115V AC 1.20 s in 2 1^ in 4 in 20in 6NZP8 
115V AC 1.40 s in 2 іп 4 ^in 20in 3RCX4 
120V AC 1.50 Ys in 1in 41Увіп 20іп 20HN95 i£ 
120V AC 0.21 Ya in 1 іп 4in 20 in 20HN78 i£ 
120V AC 0.27 Ys in 1%in 4in 20 in 20HN79 i4 
120V AC 0.32 Ya in 1 іп 4in 20 іп 20HN80 37 
120V AC 0.37 VAT 1 іп 4in 20 in 20HN81 i£ 
120V AC 0.54 Ya in 1vin 4in 20 in 20HN83 i£ 
115V AC 0.70 Jis in 2 іп 3 16 in 20 in 3RCX5 
208-230V AC 0.50-0.45 s іп 2 1^ in 3 ^in 20in 3RCY3 
115V AC 1.30 s in 2 У in 5 196 in 12 in 3M292 
230V AC 0.60 54s in 2 9e in 5 Vie in 12 in 4M090 71 


* Requires capacitor 2MDV3, available on Grainger.com. } 60/50 Hz. + Includes bracket and removable studs. # 2-prong polarized plug. 


» Enclosure: open air-over 
» Thermal protection: auto 
= 60/50 Hz 

» Service factor: 1.0 

» Insulation: Class B 


Nameplate 
HP RPM Rotation 
Ln 1,550/1,350 CW/CCW 


3-in-1 HP 3.3"-Dia. PSC Motor 


= Mounting: stud 
» Bearings: ball 

= Max. ambient temp.: 40°C Studs on both endshields and longer shaft for replacing 
= Duty: continuous 


Find even MORE on Grainger.com? 


AC MOTORS & BLOWERS 


Open air-over motor replaces 1/12, 1/15, and 1/20 HP PSC 
and low-efficient shaded pole motors. Quick-reversing plug. 


many OEM motors from Chandler, Climate Control, Heatcraft, 
Larkin, and others. 


Full Load Shaft Length Item 
Voltage Amps Dia. Shaft Length _ Less Shaft No. 
115/208-230V AC 0.90, 0.43,1.10 0.49 sin 3 in 3 Ув in 2NFD1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


3.3" & 4"-Dia. Shaded Pole Motors 


= All motors are 1-speed For OEM and replacement use in air-over fan and blower 
except 3M549 is 2-speed applications such as bathroom fans and range hoods. Internal 
= Thermal protection: auto fan on the totally-enclosed fan-cooled motors makes these 
= Service factor: 1.0 motors suitable for mechanical-duty applications such as 
= Insulation: Class B pumps, diaphragm compressors, laboratory equipment, and 
= Max. ambient temp.: 40°C business machines. All-steel construction. 
= Duty: continuous 
Full Stud/Base Length 
Nameplate Load Mtg. Stud Shaft Shaft Less Cord Plug Item 
HP Key RPM Rotation Voltage Amps Bearings Mounting Pattern Location* Dia. Length Shaft Length Type No. 
Open Air-Over, 3 %c in Body Dia. 
Ия B 3,000 CCWSE 115VAC 0.49 Sleeve Face E 2/BE in Жіп 2%віп біп - 4M298 
C 53000 СМЕ 115VAC 0.60 Sleeve Stud 2% in ВЕ ип 24in 291i  12in — 3M537 
Vm C 1550 СМГЕ 115VAC 070 Sleeve — Stud 2% in 2/SE in 2%in 2%in 12[п — 3M534 
C 1,550 CCWSE 115VAC 0.70 Sleeve Stud 274 in 2/SE nin 2%in 295i  12in — 3M535 
C 1,550 CWSE 115VAC 0.70 Sleeve Stud 27/ in 2/BE — Ain 2 йіп 2%in  12in — 3M536 
A 3,000 СМЕ 115VAC 0.70 Sleeve Stud 2% in 2/SE Ип 1%іп 3%in 121п = 4M299 
ve А 1550 СМЕ 115/АС 070 Sleeve ^ Stud 2% in 2/BE Мп 2%in 3%in 1біп — 3M560 
°C 1550  CWSE 115VAC 0.5 Sleeve Stud 27/ in 2/BE Ип 2%in 2%in 21in = 3M538 
C 1,550 CCWSE 115VAC 0.75 Sleeve Stud 27/ in 2/BE Ип 2%in 2%in 211п — 3M539 
C 3,000 СМЕ 115VAC 0.80 Sleeve Stud 2% in 2/SE Ain 2%in 2%in 121п — 3М729 
C 1,550  CWSE 115VAC 0.80 Sleeve Stud 2% in 2/BE — in 2Мїп 3YVein 21in — 3M542 
1 
Ж 0 550 CCWSE 115VAC 0.85 Sleeve Stud 2inx2in 4/OSE ‘in 2%in 2i 10in ЖЕТЕР 4M193 
D 1,550  CWSE 230VAC 0.50 Sleeve Stud 2% in 2/SE Asin 214in 2%in  12in — 3M726 
C 3,000 СМЕ 115VAC 0.90 Sleeve Stud 2% in 2/BE Жіп 2%in 39win 121п — 3M545 
D 3000 СМЕ 115VAC 1.20 Sleeve Stud 2% in 2/SE in 2%in  3in  12in — 3M728 
E 3000 CCWLE 115VAC 0.98 Sleeve Stud 2% in 2/BE Жіп 2%in 2%віп 12in — 3M730 
wa A 1950  CWSE 115VAC 1.00 Sleeve ^ Stud 2% in 2/BE sin  2in  43ein 15in — 3M562 
C 1,550  CWSE 115VAC 110 Sleeve Stud 274 in 2/BE ein 2%ein 3%in 121п = 3M543 
C 1,550 CCWSE 115VAC 110 Sleeve Stud 2% in 2/BE sin 2%ein 3%in  12in — 3M544 
D 1,550  CWSE 115VAC 0.97 Sleeve Stud 2% in 2/SE Asin іп 3in  12in — 3M722 
E 1,50  CWLE 115VAC 115 Sleeve Stud 274 in 2/BE sin 2%ein 5%in 121п = 3M724 
D 3,000 СМЕ 230VAC 0.60 Sleeve Stud 2% in 2/SE sin 2%in 3 йіп біп — 3M725 
уй D 3000 СМЕ 115VAC 120 Sleeve ^ Stud 2% in 2/SE sin 2%in  3in 12in = 3M777 
C 1,550  CWSE 115VAC 120 Sleeve Stud 2inx2in АВЕ ‘Asin 2/4in 3%in 1біп — 3M546 
C 1550  CWSE 115VAC 1.20 Sleeve Stud 2inx2in  4/SE sin 2%in 2%in 211п — 3M549 
Vs F 1,550 CWLE 115VAC 1.80 Sleeve Ring - 2/BE Yin 2%in 4'%вїп 10іп NEIN 4M195 
D 1,550 СМЕ 115VAC 21 Sleeve Stud 2inx2in 4/SE ein 2%in 23in біп = 3M778 
Yo E 1,550 CCWLE 115VAC 21 Sleeve Stud 2inx2in АВЕ Asin 2%віп 5 віп 12in = 3M083 
E 1,550  CWSE 115VAC 2.00 Sleeve Stud 2inx2in  4/BE  *«in  2in 3%in  16in — 3M547 
vw, C 3.000 CWSE ТІЗУАС 200 Sleeve Stud 2inx2in 45Е Ysin 24i 3%in 1біп = 3M548 
%-0 1550 CCWSE 115VAC 2.5 Sleeve Lug 6% in 2/BE  9win  2in 3in  12in — 4M301 
Totally Enclosed Air-Over, 3 %s in Body Dia. 
А i i А А 2 Prong 
H 1,550  CWSE 115VAC 0.60 Sleeve Stud 27 in 2/BE Vin 2%віп 34in 10in Non-Polarized 3M552 
Уш 1,550 СОМЕ 115VAC 060 Sleeve Stud 2%in 2ВЕ ит 2%in Зип 10in pos bong y 3М660 
1,550  CWSE 115VAC 0.60 Sleeve Stu 274 in 2/BE Мп 2%in 2%in 12in — 4M216 
» 1,550  CWSE 115VAC 0.70 Sleeve Stud 2% in 2/BE Жіп 2%in 27&in 121п — 3M554 
2 1,550 CCWSE 115V AC 0.70 Sleeve Stud 2% in 2/BE Жіп 2%in 2 '9in 12in = 3M661 
1,550 CWSE 115VAC 1.00 Sleeve Stud 2% in 2/BE Увіп  2%in 3%п 121п = 3M555 
Vio 1,550 CCWSE 115V AC 1.00 Sleeve Stud 2% in 2/BE Asin 2%in 39$in 121п — 3M662 
J 1,550 — CWSE 115VAC 110 Sleeve Stud 2% in 2/SE ein 2%ein 2%in  12in = 3M556 
3,000 CWSE 115VAC 120 Sleeve Stud 2% in 2/BE Жіп 2%віп 3 віп 12in — 4M094 
Ую 1,550 CCWSE 115VAC 1.20 Sleeve Stud 2% in 2/BE sin 2%in 3%іп 121п — 4M199 
K 1,550  CWSE 115VAC 120 Sleeve Stud 2inx2in АВЕ ‘sin 2%4in 3%in 1Біп = 3M557 
Totally Enclosed Fan-Cooled, 4 in Body Dia. 
L 1,550 CWSE 115VAC 2.00 Sleeve Stud 2inx2in 4/SE ‘Asin 234in 4%in 12in — 5K001 
L 1,550  CWSE 115VAC 1.80 Ball Stud 2inx2in  4/SE ein 2%in 4%in  12in — 5K004 
Vo L 1550 СМЕ 230VAC 0.90 Sleeve Stud 2inx2in 4/SE sin 2/4in 4%in 121п — 5K003 
L 1,550  CWSE 230VAC 1.00 Ball Stud 2inx2in  4/SE ein 2%in 4%in  12in — 3М001 
L 1,550 CCWSE 115VAC 1.80 Ball Stud 2inx2in  4/SE ein 2%in 4%in  12in — 3M290 
L 3,000  CWSE 115VAC 1.80 Sleeve Stud 2inx2in 4/SE in 2/4in  5in 121п — 4M204 
L 1,550 СМЕ 115VAC 2.3 Sleeve Stud 2inx2in 4/SE ‘Asin 2%in 4%in 121п — 3М363 
из L 1,550 CCWSE 115VAC 22 Sleeve Stud 274 in 2/SE еіп 2%in 4Yin 12in — 3M291 
M 1,550 CWSE 115VAC 23 Sleeve (1810 S%inx ope уеп дп 5%in 12in —  3M364 


* BE = Both Ends, SE = Shaft End, OSE = Opposite Shaft End. 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 41 
INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. $^ 
HVAC Motors Details on page A1. E 


AC MOTORS & BLOWERS 


Shaded Pole 3.3"-Dia. 1-Phase Motors 


Shaded Pole 


SONT SNAG a Thermal protection: all auto except for 38N527 
» Service factor: 1.0 
Ex. = Max. ambient temp.: 40°C 


= Duty: continuous 

Suitable for air-moving or mechanical applications, 
including fans, air conditioners, heaters, pumps, and 
compressors. PSC motors include capacitor. Stud base 
pattern is 2%" x 275", except 38N540 is 3%" x 37s". 


Length 
Nameplate No. of Full Load Ins. Stud Shaft Shaft Less Cord Мі. Item 
HP RPM Speeds Rotation Voltage Amps Class Mounting Location Bearings Dia. Length Shaft Length Model No. 
Shaded Pole, Open 
Мв 3,000 1 CWSE 115V AC 0.62 B Stud 2/0LE Sleeve Yin 2%іп 2'4in  — D200  38N515 
Shaded Pole, Open Air-Over 
1425, Voon 1,500 2 CWSE 115V AC 0.50/0.30 B Stud 4/BE Sleeve “in 3%in 21/6іПп — 0129 38М527 T 
20, Vaso 600 1 CCWSE 208-240У АС 0.50 B Stu 4/0SE Sleeve Увіп 1іп 3¥%sin — D10/  38N526 
Үю 3,000 1 CCWSE 120V AC 0.60 B Stud 4/BE Sleeve Yin 3%in 275in — D229  38N529 
"лоо, Voso 1,540/1,390 1 — CW/CCW 115V AC 0.60/0.40 B Band E Sleeve sin 1%in 4'^in  — D1162 38М528 
Yeo 1,300 1 CCWSE 240V AC 0.40 B Stu 4/BE Sleeve Yin 1%in 2'%sin —  D1119 38N530 
Veo 3,000 1 CWSE 115V AC 0.92 B Stud 4/BE Sleeve ^in 2in 3%6in — 0228  38N532 
2,500 1 CWSE 230V AC 0.64/0.53 B Stu 4/ВЕ Sleeve Yin 1%in 4%in — 0608  38N518 
Мо, Yes, Vio 1,300 3 CWSE 120V AC 1.10/0.80/0.60 B Stud 4/BE Sleeve Yin 1%in 21%sin — D1134 38N533 
1,550 1 CCWSE 115V AC 1.00 B Stud 2/0SE Sleeve “Yin 1%in 21/6іПп — 0106 38535 
Удо 1,550 1 CCWSE 115V AC 1.00 B Stu 2/0SE Sleeve “in 1%in 21/6іПп — D105  38N538 
1,500 1 CWSE 230V AC 0.60/0.70 B Stud 4/BE Sleeve Yin 2%in 3%6ein — 0190  38N536 
Удо, Уо, Vio — 1,500 3 CWLE 115V AC 1.30/0.90/0.70 В Stu 4/BE Sleeve Yin 4in 3Ysin — D128  38N537 
3,000 1 CWSE 115V AC 1.10 B Stud 4/ВЕ Sleeve Win 2%in 4%in — D209  38N519 
vo 3,000 1 CWSE 115V AC 1.00 B Stud 4/BE Sleeve in Зіп 4¥%in — D208  38N520 
Shaded Pole 1,550 1 CCWSE 115V AC 1.30 B Stu AIBE — Sleeve Ysin 2%in 3%sin -- D515 38N541 
38N573 а, 1425 1,550 2 CWSE 115V AC 1.40/0.90 B Stud 4/BE Sleeve sin 1%in 3%6in — D532 38N542 
m 1,500 1 CWLE 115V AC 1.30 B Stu 4/ВЕ Sleeve ein 2іп 31/6іП — D136  38N539 
1,500 2 CCWSE 115V AC 1.30/1.00 B Stud 4/BE Sleeve sin 2%in 3%in — D181 38N543 
3,000 1 CWSE 230V AC 0.65 B Stu 4/ВЕ Sleeve Ип 2%in 3%in — 0216  38N548 
1,550 1 CWLE 115V AC 1.80 B Stu 4/ВЕ Sleeve “ein 1%in 3%sin — D364 38N545 
Vos 1,550 1. CW/CCW 115V AC 2.00 B Stud 4/ВЕ Sleeve sin 1%in 3%in — 0365  38N546 
1,550 2 CWSE 115V AC 1.50 B Stu 4/ВЕ Sleeve “cin  2in 3%іп — 0332 38N549 
1,500 1. CW/CCW 230V AC 0.90 B Stud 4/BE Sleeve sin 3%in 31У/6іп — D636 38N547 
1,550 1 CWSE 460V AC 0.50 B Stu 4/BE Sleeve віп 2%in 3У6і — D186  38N552 
1,550 1 CWSE 115V AC 2.1 B Stu 4/BE Sleeve “ein  3in 3%sin 13in 01124 32NA49 ** 
1,550 1 CWSE 208-230V AC 1.00 B Stud 4/5Е Sleeve sin 2%in 5 Ивіп 32in D470 32МА56 
1,550 1 CCWSE 208-230У АС 1.10 B Stu 4/5Е Sleeve sin 2%in 5 Ивіп 35in 0471 32МА57 
1,550 1 CCWSE 115V AC 2.00 B Stud 4/5Е Sleeve “ein 2%in 5/віп 34in 0473 32МА59 
Уо 1,550 1 CWSE 115V AC 2.00 B Stu 4/SE Sleeve “ein 2%in 5 Vein 34in 0472 32МА60 
1,500 1 CWSE 230V AC 0.90 B Stu 4/BE Sleeve “ein 2%in 3%in — 0188  38N550 
1,500 1 CCWSE 230V AC 0.90 B Stud 4/ВЕ Sleeve sin 2 іп 3%6in — 0189  38N551 
1,500 1 CCWSE 115V AC 1.90 B Stu 4/ВЕ Sleeve ein 2 Жіп З віп 15in 01101 32NA51 ** 
1,500 1 CCWSE 208-230У AC 1.40/1.20 B Stud 4/BE Sleeve sin 2%in 3%віп 15in 01103 32NA52 ** 
1,450 il CWSE 208-230V AC 1.00-0.90 B Stu 4/BE Sleeve “ein 2%in 3%in 14in D0396 32NA47 ** 
Vs 3,000 1 CCWSE 115V AC 2.00 B Stu 2/BE Sleeve Yin 2%in 6%in — 0213 38N553 t 
Vs 1,600 1 CWSE 120V AC 2.00 B Stud 4/5Е Sleeve sin  3in  394in — D109  38N555 
Vs, Vos 1,600 2 CCWSE 115V AC 2.9/2.2 B Lu -- Sleeve  Увіп 2іп 434in -- D1161 38М556 
Vs 1,550 1 CWSE 208-230V AC 1.10 B Stud 4/BE Sleeve “cin  3in 4%in 13in 01126 32NA50 ** 
1,550 1 CCWSE 115/208-230V АС 1.90/0.94-0.84 В Rin = Ball Увіп 26іп 4'$»:sin --  D671B 32МА58 
Shaded Pole, Open Dripproof 
Vos 3,000 1 CWSE 115V AC 7.4/3.7-3.5 В Face 4/BE Bal 3%oin 2in 9/6і — 0202 38N531 
Yao, Yio 3,000 2. CW/CCW 115V AC 5.0 B  Ring/Stud 4/BE Ball Жіп 1%їп 7 %ein — D205 38N571 t 
psc Из 3,000 1. CW/CCW 230V AC 14 B Rigid Base 2/BE Ball Ain 1%in 3%in — D211 38М554 + 
38N558 Và 3,000 1. CW/CCW 115V AC 3.1 B Cradle Base 2/01Е Ball win 1%in 7%in — D201  38N516 
Shaded Pole, Totally Enclosed 
Vo 3,000 1 CWSE 115V AC 0.75 B Stud 4/BE Sleeve “Yin 1%in 21/6іПп — 0402 38563 
3,000 1 CCWSE 115V AC 0.75 B Stu 4/BE Sleeve Yin 2%in 2%in — 0403 38N564 
Yos 1,550 1 CWSE 115/230V AC 1.30/0.70 B Stud 2/BE Sleeve sin 2%in 3'/sin — D1164 38N574 
3,000 1 CWSE 115/230V AC 1.10 B Stu 4/5Е Sleeve ein 6%in 475in — 0214  38N521 
Уо 3,000 1 CCWSE 115/230/ АС 110 B Stud 4/5Е Ball sein 6Y%in 4%in — 0215  38N522 
3,000 1 CWSE 115/230V AC 1.10 B Stud 4/5Е Bal sin 6Уі 4%in — D220  38N523 
Shaded Pole, Totally Enclosed Air-Üver 
1,550 1 CCWSE 115V AC 0.70 B Stud 2/BE Sleeve “in 1%in 3/віп 8іп 01109 32NA46 # 
Улоо 1,550 1 CWSE 115V AC 0.60 B Stu 4/BE Sleeve Yin 2%in 21Ив6іп 13in D540 32NA53 # 
1,550 1 CCWSE 115V AC 0.60 B Stud 4/ВЕ Sleeve Yin 2 іп 21/віп 13in D541  32NAb4 7 
m 1,500 i] CWSE 115V AC 0.60 B Stu 4/ВЕ Sleeve Win 2%in 2!Ysin — D122  38N561 
1,500 1 CCWSE 115V AC 0.60 B Stu 4/BE Sleeve Yin 2%in 21/6іп — D123 38N562 
Yeo 1,500 1 CWSE 115V AC 0.60 B Stud 4/BE Sleeve sin 2%in 3%ein — D182 38N565 
1,550 3 CWSE 115V AC 0.90 B Stu 4/OLE Sleeve “ein 2%in 3%sin — 01139 38N534 
1,550 1 CWSE 230V AC 0.40 B Stud 4/ВЕ Sleeve Win 2%in ЗИвіп — 0624  38N570 
Yeo 1,500 1 CWSE 115V AC 0.80 B Stu 4/BE Sleeve Yin 2%in Зіп = 0124  38N566 
1,500 1 CCWSE 115V AC 0.80 B Stu 4/BE Sleeve “in 2%in 3in = 0125  38N567 
1,500 1 CCWSE 115V AC 0.90 B Stud 4/BE Sleeve “Yin 2%in 21/6іПп — 0601  38N568 
1,500 1 CWSE 115V AC 0.90 B Stu 4/ВЕ Sleeve Yin 2%in 21/6іПп — D602  38N569 
Ys, Vito 1,500 2 CWSE 115V AC 1.50/0.50 B Stud 2/0SE Sleeve in lin 3У/6іп — D534  38N572 
PSC Уво 1,550 1 CWSE 240V AC 0.60 B Lug 4/ВЕ Ball Увіп 3%in S3Ysin — [1118 38N540 
38N524 Ма, Ves 1,500 2 CWSE 115V AC 1.00/0.70 B Stu 4/BE Sleeve Увіп 2%in 3%sin — D137 38N573 t 
A 1,550 1 CWSE 115V AC 1.20 B Stud 2/0SE Sleeve “ein 1%in 394in  — 0184  38N544 + 
Permanent Split Capacitor, Open Air-Over 
V2 1,550 1  CW/CCW __115/230V АС 1.10/0.60 B Stud 4/BE Sleeve sin Зіп  4Yein — D1127 38N557 
3,200 1 CW/CCW 208-230/ АС 0.80 B Stu 4/ВЕ Ва! ein 3Иіп 4%іП — D404  38N558 
Мо 3,200 1. CW/CCW 115V AC 1.00 B Stu 4/BE Bal sin Зип 434in — D405  38N559 
1,590 1. CW/CCW 230V AC 1.00 B Stud 4/BE Sleeve “cin 3%in 5%in — 0503 38560 
Permanent Split Capacitor, Totally Enclosed Air-Over 
Yoo 3,200 1. CW/CCW 115V AC 0.80 B Stud A/SE Bal Увіп 2%in 41/6іп — 0218  38N524 
Và 3,000 1  CW/CCW 115V AC 1.10 B Stu 4/SE Ball Увіп 2Иіп S¥%ein — 0219  38N525 
Т Double shaft motor. ¢ Includes conduit box. # 2-prong non-polarized plug. ** Round 2-pin plug. 
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Ex 


3.3"-Dia. Motor Mounting 
BLOWER MOUNTING BRACKET SYSTEM 


4UFA2—Aluminum stand-off bracket for 
motor-blower mounting. Kit 4UEZ9 required 
to mount to motor. 


4UEZ9— Special end plate for 0401 motor. 
For mounting to Comfort-Aire units. 


Item 

Description No. 
Blower Mounting Bracket System 
Blower Mounting Bracket AUFA2 
Adapter Plate 4UEZ9 
End Shield System 
3%в Diameter End Shield 4UFA1 
Mounting Rings, 11⁄4" I.D., 11346" O.D., Qty. 2 4UFA8 
Flange Kit 
Motor to Blower Flange 4UFM 
Halo Kit 
Triangular Bracket With Grommets 4UFA3 


Ez 


END SHIELD SYSTEM 


4UFA1—For base mounting. Use with rubber 
mounting rings 4UFA8. 


4UFA8—Henrite rubber mounting rings with 
Steel band. Use with 4UFA1 end shield, cradle 
bases, and knife edge motor supports. 
FLANGE KIT 4UFA4 

Used to mount motors to blower housings. 
HALO KIT 4UFA3 


Motor mounting bracket converts 3.3"-dia. 
motor to triangular mounting pattern on 43" 
bolt circle. 


4.4"-Dia. Energy Efficient PSC Fan Motors 


= Rotation: CW/CCW 

= Thermal 
protection: auto 

= Service factor: 1.0 

= Insulation: Class B 

= Mounting: stud 


= Bearings: ball 

= Max. ambient 
temp.: 40°C 

» Duty: continuous 

» Capacitor included 


Compact, single-speed PSC motors run at a 


higher power factor, with a lower starting current 
draw and lower running current draw than larger 
shaded pole motors. Also provide higher starting 


torque and smoother, quieter operation. 


Nameplate FullLoad ^ Stud/Base Shaft Length Item 
HP RPM Voltage Amps Mtg. Pattern Dia. Shaft Length Less Shaft No. 
Open Air-Over 
m 1,625 115V AC 1.20 234inx234in — 36in 2 Vb in 3 Ain 10172 
1,625 208-230V AC 0.60/0.80 2%іпх2%іп %in 2 Vb in 3 Жіп 104175 * 
М5 1,625 115V AC 1.60 23A4inx23A4in — 36in 2 Vb in 3% in 10173 
1,625 208-230V AC 0.60/0.65 2%inx2%in %in 2%in 3% in 104176 * 
tho 1,625 115V AC 1.80 2% іп х 2% in — *6in 2%in 3% in 10J174 
1,625 208-230V AC 0.80/0.95 234іпх 234іп іп 2 in 335^ in 10177 * 
Totally Enclosed Air-Over 
m 1,625 115V AC 1.20 23A4inx23A4in — 36in 2 Vb in З віп 10178 
1,625 208-230V AC 0.60/0.80 234inx234in %in 2 Vb in 335 in 10181 * 
n 1,625 115V AC 1.00 23:4inx234in — *6in 2%in 3 in 10179 
1,625 208-230V AC 0.55/0.58 2%іпх2%іп — 36in 2 in 3 in 10182 * 
tho 1,625 115V AC 2.0 2%inx2%in Эіп 2%in 354 in 102180 
1,625 208-230V AC 0.86/0.94 234 іпх 234іп 38 іп 2 Vb in 354 in 104183 " 
* 60/50 Hz. 


End 


Attic Ventilator Replacement Motors 


= Thermal protection: 1 shot 
= Mounting: stud 


= Body dia.: 5" 
Nameplate Full Load 
HP RPM Rotation — Voltage Amps 


Permanent Split Capacitor, Open Air-Over Enclosure 
Va 1,500 CWSE 115/АС 3.0 

Shaded Pole, Open Air-Over Enclosure 

120V AC 34 

120V AC 4.5 


Из 1,000 CWSE 
и 1,050 CWSE 
*Capacitor included. 


ad 


1"-апа 54"-Dia. 
Anti-Windmilling Brakes 


Use to stop windmilling of rooftop motors. 


Single-speed motors feature stud mounting for many common 
installations. Suitable as a replacement for many residential attic 
fan ventilators including Broan. 


Stud/Base Shaft Shaft Length Item 
Mtg. Pattern Dia. Length Less Shaft Мо. 
4% in Yin 2%in 4%in 103153 * 


4% in x 4% in x 4% in Yin 2%in 276іп 10151 
4% in x 4% in x 4% in Vin 2%in 2%in — 104152 


id 


MOTORS 


HVAC Motors 
4UFA2 4UEZ9 


4UFA8 
4UFA1 
4UFA4 4UFA3 
Open 
Air-Over 


Totally 
Enclosed 
Air-Over 


10J151 


Shaft Adapter Bushing чет 


Нет 
D ipti No. err Н A 
For qu шна ER 34" 1.0. x Y?" 0.D. bushing increases 34"-dia. shaft to Sleeve Reducing m 
For %" dia. Shafts 4UEZ4 15" dia. Plated finish and hole for setscrew. 1/51. Bushing 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 43 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. [= 
HVAC Motors Details on page А1. 


1-Phase OEM Replacement (С Т 
Fan and Blower Motors (century: Sgenteq 


тиги 
= For more specifications or cross reference, see Grainger.com® 


OEM Replacement Nameplate Mfr. Item | Capacitor 
Brand HP RPM Frame Voltage Mounting Brand Model No. Req. 
Fan and Blower Motors 
ECM 
Hussmann 13W 1,725 m 115V AC Rear/Foot Century 9211 45GL74 No 
Permanent Split Capacitor 
a 3,200 48Y 460V AC Band Century OAN470 12N952 | 2MDV4 
Ys 1,100 48Y 460V AC Band Century OANO10 ^ 12N953 | 2MDV6 
% 1,075 48Ү 460V AC Band Century (ОАМ1076У/1 12N951 | 2MDV8 
Aaon ЕД 1,075 48Ү 208-230/ АС Band Century OAN460  12N954 | 2MDV9 
450174 % 1.075 48Y 460V AC Band Сепішу OANT0/6  12N950 | 2MDV8 
y 1.075 48Y 460V AC Band Century OAN747 X 12N955 | 2MDV9 
ЕЛ 1,075 48Ү 460V AC Band Century OAN140 12N956 | 2MDV8 
American Air Filter % 700 48Ү 115V AC Cradle Base Century 0547A 2FGP6 | Included 
% 700 48 115V AC Ring Fasco D827 48GP10 | 2MDV5 
Arkia, SJC, Tappan Ys 825 48Y 115V AC Band Century OKB1038 X 4VA14 | 2MDV4 
Yo 1,100 48Ү 208-230V АС Stud Century OCA10106 —4UY86 | 2MDV4 
V6 1,500 48Ү 208-230V АС Stud Century 0CA1014 4UY87 | 2MDV4 
Л 1,075 48Ү 208-230\/ АС Lug Century OCB1026A 26МВ1 | 2MDY5 
Carrier/BDP V 1,075 48Y 230V AC Band Century 0СС1026А 26МАЗ | 2MDV4 
Л 1,075 48Ү 208-230V AC Lug Century 0CB1036A  2GMR2 | 2MDV4 
V 1,075 48Y 200-230/460V AC Lug Century 0СА1056 3RCV2 | 2MDY7 
% 1,075 48Ү 208-230V АС Band Century OCD1056 4UY53 | 2MDV6 
V 1,050 48Y 460V AC Stud Century FEH1056S — 3RCV9 | 2MDV7 
Coleman % 1,675/1,080 42 115V AC Stud Fasco D1092 46MV85 | 2MDV6 
V6 1,625 42Y 230V AC Cradle Base Century OCP0251 4UY90 | Included * 
Copeland V6 1,625 48Y 208-230V AC Stud Century 174A 2FGP5 | 2MDV4 
KA 1,625 48Y 208-230V AC Cradle Base Century OCP0108 2ZA22 | Included 
istom Vos 1,550 mU 115V AC Stud Dayton 41NL02 41NL02 | Included 
pany/ Non- 
Summit Yoo 1,625 Standard 115V AC Stud Dayton (005 47400 41NLO7 | Included 
Їй, Уз, Yoo 1,500 42Ү 115/ АС Cradle Base Century 955 3RCW7 | Included 
General Electric в 1,550 42 230V AC Ring Century 492 45GL43 | Included 
Goodman V6 1,075 48Y 208-230V AC Stud Century 0GD1016 3RCU8 | 2MDV4 
үл 1,075 48Ү 208-230V AC Stud Century 0601026 ЗВСМ/5 | 2MDV4 
Heil Quaker V6 1,100 42Y 208-230V AC Lug Century 690 45GL57 | 2MDV4 
Hill Refrigeration Л 1,625 48Y 208-230V AC — Cradle Base Century 160A 2FGP4 | Included 
9 1 1,075 48Y 208-230V AC Cradle Base Century OHR1106 4UY64 | 2MDV9 
Hussmann V3 1,075 48Y 208-230V AC Stud Century — OHS10206 40Ү80 | Included 
Ice Ca Vio 1,695 42 115V AC Cradle Base Century 638 45GL50 | 2MDV3 
р Yo 1,500 42 208-230V AC Cradle Base Century 950 45GL67 | 2MDV3 
Yo 1,075 42 265V AC Lug Fasco D1053 48GN21 | 2MDV2 
Yo 1,100 42 115-127V AC Cradle Base — Fasco D1045 48GN16 | Included 
Yao 1,075 42 115V AC Lug Genteq 25002 48HT70 | 2MDV6 
4UY52 IEC Yoo 1,075 42 277/ AC Lug Fasco D1048 48GN19 | 2MDV3 
И? 1,375 42 115-127V AC Cradle Base Ға5со D1055 48GN23 | Included 
% 1,450 42 115-127V AC Cradle Base Ға5со D1059 48GN25 | Included 
ЛД 970 42 115\/ АС Г, Fasco D1044 48GN15 | 2MDV8 
Kramer Trenton Л 1,075 48Ү 115/208-230V AC Cradle Base Century OKT1026 ^ 4UY81 | Included * 
% 1,075 56Y 208-230/460V AC Cradle Base Century C662 45GL98 No 
Ys 1,075 48Y 115V AC Ring Century — OLETO36A —2GMR4 | 2MDV4 
KA 825 48Y 230V AC Ring Century OLE1038V1 — 4UY67 | 2MDV3 
ШУ %10 9 1,075 48Ү 115/ АС Ring Century 9405A 45GL96 | 2MEE2 
% to Vs 1,075 48Ү 208-230V AC Cradle Base Century 9406A 45GL97 | 2MDV7 
1 1,075 48Y 230V AC Band Century OLE1106 40/51 | 2MDW2 
1 1,075 48Y 460V AC Band Century OLET106H 4UY52 | 2MDV9 
Liebert yi 1,100 56Z 208-230/460V AC Cradle Base Century C663 45GL99 No 
McQuay Tos 1,200 3.3 in 115V AC Ring Fasco D1144 48GN52 | 2MDV3 
Nordyne Y 1,050 42 115V AC Lug Century 942 45GL65 | 2MDV6 
Penn Ventilator ў 1,550/1,300/1,050 42Y 115V AC Lug Century OPV747 12N958 | Included 
% 1,550/1,300/1,050 42Ү 115/ АС Lug Century OPV748 12М957 | Included 
% 825 48Ү 208-230V AC Stud Century ORMi008 40Ү91 | 2MDV4 
V6 1,075 48Ү 208-230V AC Stud Century ORM1016V1  4UY74 | 2MDV2 
45GL69 Rheem/Ruud % 1,075 48Ү 208-230V AC Stud Century ORM10206V1 4UY93 | 2MDV2 
1810 Vs 1,075 48 208-230V AC Stud Century FE6000F 456М02 2MDV6 
% 1,075 48Ү 208-230V AC Ring Century FD6000 45GM01| 2MDV7 
% 1,075 48Ү 115V AC Band Century ORM1076 4VA34 | 2MDV9 
Singer % to Va 1,075 42 277V AC Ring Century 595 45GL47 | 2MDV4 
Yo 1,075 42 115V AC Cradle Base Century 641 45GL51 | Included 
Yao їо 1200 1,100 42 115V AC Cradle Base Century 952 45GL68 | Included 
Yao to V200 1,100 42 115V AC Cradle Base Century 954 45GL70 | Included 
Trane Ўр to 1120 1,100 42 115V AC Cradle Base Century 9608 456L78 | Included 
Vs to Yoo 1,100 42Y 115V AC Cradle Base Century 953 45GL69 | Included 
Ўв to о 1,500 42 115V AC Cradle Base Century 945 45GL66 | Included 
Л 1,460 42 277V АС Cradle Base Century 642 45GL52 | Included 
Westinghouse % 1,625 42Y 208-230V AC Cradle Base Century — OWW4517 456М13 | 2MDV5 
Whalen Co. Yao 1,050 42 115V AC Ring Century 485 45GL42 | 2MDV3 
Shaded Pole 
48GN36 Camco Yi, Из, Yro 1,500 4.4 in 115V AC Stud Fasco D119 48GN77 No 
Heatcraft Yeo 1,300 3.3 in 208-230V AC Stud Fasco D1132 46MV80 No 
Yao 1,550 3.3 in 115V AC Stud Fasco D1133 46MV79 No 
Jenn Air Vio 1,550 44 in 115V AC Stud Century 781 45GL62 No 
oren Cook 185 1,590 3.3 in 115V AC Stud Fasco D1117 48GN42 No 
- о 1,550/900 33in 115V AC Stud Fasco D1100 48GN36 No 
ecumseh Vis 1,550 3.3 in 460V AC Stud Fasco D475 48GP05 No 
Thermal Transfer Y 1,600 44 in 115V AC Cradle Base — Fasco D1006 48GN04 No 
OEM Replacement Nameplate Mfr. Item | Capacitor 
Brand HP RPM Frame Voltage Mounting Model No. Req. 
Room Air Conditioner, Evaporative Cooler and Other Shaft-Mounted Fan and Blower Applications 
Permanent Split Capacitor 
First Company/Summit И 1,625 42Y 208-230V AC Ring OFC1024 3RCV8 | Included 
и 825 48Ү 200-230\/ АС Stud OTR1028 4UY97 | 2MDV8 
rane % 1,075 48Y T15V AC Ring OTR10206 — 40427 | 2MDV7 
V3 1,650 48Y 200-230V AC Stud OTR1004 4UY96 | 2MDV3 
Unilux Y&, Vio, Vis, Vio, Yao 1,000 42 115V AC Lug 199 3RCV4 | Included 
York 1 1,075 48Y 115V AC Band OYK1106 4UY98 | 2MDY9 
VA 850 48Y 208-230V AC Stud OYK1028 4UY50 | 2MDV4 * 
Shaded Pole : " Jm С 
Ys 1,500 42Y 230V A Face T6001 3RCV3 No Ы 
Базы ecumseh in 1500 42Y 230VAC Face 0ТС6004 3RCUS | No ^ 
* 60/50 Hz. 
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MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


Ccentury- 


Permanent Split Capacitor 
and 3-Phase Transformer 
Cooling Fan Motors 


= Enclosure: totally enclosed air-over = Bearings: ball 
= Rotation: CW/CCW = Max. ambient temp.: 65°C 
= Thermal protection: auto = Duty: continuous ИСЕ 
= 60/50 Hz » Shaft orientation: all-angle 
= Service factor: 1.0 (2WCE6); 1.5 (4UY24) = Stud pattern: 3%" x 354" 
» Insulation: Class B (PSC); 4%" x 4%" (3-Phase) 
Specifically designed for use on outdoor transformer cooling fans. 
High-efficiency motors with stainless steel shaft. 
Nameplate RPM G Full Load Body Shaft Length Mfr. Item 
HP RPM 50 Hz Frame Voltage Amps Mounting Dia. Dia. Shaft Length Less Shaft Model No. 
Permanent Split Capacitor, Capacitor Included 
% 1,075 900 48Ү 115/200-230V AC __6.4/3.6-31___ВїйїйВасе 5 % in vin 2%in 7 in C723V1A — 2WCEG 
3-Phase 
% 1,140 950 56 200-230/460V AC — 1.90-1.80/0.90 — Rigid Base 6 9^ in Kin 11%6іп 10 Yin Н1040 40/24 


Ring Mount 
3RCW6 


(century: 


Shaded Pole Room 


Air Conditioner Motors 


= Body Dia.: 5" 

= Enclosure: open air-over 
= Thermal protection: auto 
= Service factor: 1.0 

= Bearings: sleeve 

= Max. ambient temp.: 40°C 


= Duty: continuous Ring/Stud Mount 


; Не Қ 40045 
For room air conditioners, evaporative coolers, Cragis No unt 
remote fan coil units, and other shaft-mounted 
fan and blower applications. 
Nameplate Full Load Ringto Resilient Stud Shaft ^ Shaft Length Mfr. Item 
HP RPM Rotation Voltage Amps Mounting — Ring Center Ring Dia. Pattern Dia. Length — Less Shaft Model No. 
2 Speed, 42 Frame 
VA, Và 1,625 CCWLE 208-230/ AC 2.00 Ring 4 56 in 2 іп — Yo in 7 3A in 4 hs in 747 3RCW6 
2 Speed, 42Y Frame 
Vio. 1,050 CCWLE 115V AC 3.1 Cradle Base 4 Vein 2%in — Yain 91У6іп 4 Vein DBL64062 4LY99 
3 Speed, 42Y Frame 
Vio 1,075 CW/CCW 230V AC 0.70 Ring 4 1316 in 2%in 2%einx4in “win 5 ein 5 %ein 9711 40Ү15 
Vio, Vis, Yoo 1,550 CCWLE 115V AC 3.5,1.7,1.4 Cradle Base 1 6х3 Жіп | — — Yin 99віп 4 Viein DBL4404 3M721 
Vio. 1,625 CW/CCW 208-230 AC 0.84 Ring 4 13^e in 2%in 3%inx3%in Yin 5'%ein 5 %e in 9710 40Ү14 
4 Speed, 42Y Frame 
tho, Vis, Yoo, Vs 1,050 CCWLE 277V AC 1.30, 0.80, 0.70, 0.60 Cradle Base 4 %e in 2%in = іп 9 '%ain 4 %e in 7DB6408 3M864 
aae d 1,050 CCWLE 115V AC 3.4, 2.00, 1.70, 1.50 Cradle Base 1'/4ex3 ^in — = Yin 10 %in 4 Vie in DBL6406 3M720 
Vio 1,550 CCWLE 115V AC 3.1 Ring/Stud 4 sin 2%in 2%inx3%in Yin  954ein 4 %e in DBL4410 4UU44 
1,550 CCWLE 115V AC 3.1 Ring/Stud 4 Vein 2%in 2'4inx37sin %in 996іп 4 Vein DBL4411 4UU45 
V6 1,550 CCWLE 115V AC 4.0 Ring 4 9^e in 2%in 3Yeinx3Vsin Yin 8 ^ in 4 %6 in DCL4423 4UU51 
5 Speed, 42Y Frame 
Мо, Yoo, о, Yao, Yro 1,050 CWLE 115V AC 3.0 Cradle Base 4 e in 2 5 in — їп 10 1Ивіп 4 “Asin 89 4МА19 * 
* 60/50 Hz. 


(century: 
ECM Fan Coil Motor 


= Speeds: 3 = Mounting: cradle base 

= 42 frame (5" body dia.) = Bearings: ball 

= Enclosure: open air-over = Max. ambient temp.: 40°C 
= Thermal protection: auto a Duty: continuous 


Suitable as a replacement for older and less energy efficient PSC motors 
and for use in air conditioners, fan coil units, and blower applications. 


Nameplate Full Load Shaft Length Mfr. Item 
HP RPM Rotation Voltage Amps Dia. Shaft Length Less Shaft Model No. 
Vio 1,100/900/700 CWLE 120V AC 1.06 Vo in 9 %e in 316 in CS89 106902 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 45 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. = 
HVAC Motors Details on page A1. 


Band Mount 


Ring/Stud 4MB96 


Mount 
45EX57 


pateni Century: 


Permanent Split Capacitor 
Room Air Conditioner Motors 


= Enclosure: open air-over For room air condi- 
= Thermal protection: auto tioners, evaporative 


7 Ji Cradle-Base 


a Mount 
4UU33 


» Service factor: 1.0 coolers, remote 
» Bearings: sleeve, except fan coil units, and 
45EX57 to 45EX60, other shaft-mounted Ainé Mount : 
4МВ88 are ball/sleeve | fan and blower pue d 
» Duty: continuous applications. 
Max. 
Nameplate Full Load Ringto Resilient Shaft Shaft Length Ambient Mfr. Item Capacitor 
HP RPM Rotation Voltage Amps Mounting Ring Center Ring Dia. Dia. Length LessShaft Temp. Model Brand No. Req. 
42Y Frame, 4 % in Body Dia., 4 Speed 
Vio 1,075 CW/CCW 115V AC 1.70 Cradle Base — 5in 2 vein Vb in 10 in 5 Ys in 60 °C 5WJC1 Dayton 5WJC1 ncluded 
42Ү Frame, 4 1%c in Body Dia., 3 Speed 
y 1,550 CW/CCW 115V AC 1.43 Ring/Stud 4%віп 2 in Vin 6%іп 416 in 40°C 45EX57 Dayton 45EX57 ncluded 
10 1,550 CW/CCW 115V AC 1.50 Stud 4 V in 2V in rin  6934in 4 2% in 40°C 45EX60 Dayton 45EX60 ncluded 
42Ү Frame, 4 1% in Body Dia., 4 Speed 
% 1,550 CW/CCW 115V AC 2:5 Ring/Stud 5 in 2 іп Yin  6954in 5 “ein 40°C 45EX59 Dayton 45EX59 ncluded 
% 1,550 CW/CCW 115V AC 1.90 Ring/Stud — 4 “cin 2 in Vin 6%in 4 Ae in 40°C 45EX58 Dayton 45EX58 ncluded 
42Y Frame, 5 in Body Dia., 1 Speed 
V6 1,075 CWLE 208-230V AC 1.40 Band — — Win 6%in 3 16 in 40°C OYK6518 Century 4MB96 2MDV4 
Vio 1,500 CCWLE 208-230У AC 0.70 Cradle Base 4 1⁄4 in 2 vin їп 9 Yin 41/віп 40 °C 9652 Century 4UU18 ncluded 
42Y Frame, 5 in Body Dia., 3 Speed 
Vs , 1,550 CCWLE 208-230V AC 1.80 Ring — — Vin 6%in З 34e in 40°C DCA4522 Century 4ME15 ncluded 
Vs, Vs, Vio 1,625 CCWLE 208-230V AC 1.00, 0.76, 0.61 Cradle Base 5in 2in Yin 9¥%ein 4'%ein 40°C 467A Century 4UU24 ncluded 
% 1,075 CCWLE 115V AC 2.00 Cradle Base 4 “ein 2%1п Yin 9!$ein 4 %ein 40°C DBL6503 Century 40021 ncluded 
18, Vi», h4 1,075 CCWLE 277V AC 0.83 Ring 4in 2% in Yin 8%in 4 "^e in 40°C 596 Century 4UB79 2MDV4 
V&, Yoo, Vio 1,500 CCWLE 115V AC 1.20, 0.70, 0.40 Cradle Base 47% in 2 іп Yin 95/4іп 4 1Увіп 40°С 945А Century 4UU20 ncluded 
Vi Vi 1,625 CCWLE 115V AC 1.30/1.00/0.70 Cradle Base 4 Vie in 2%in Yin 9%ein 4 Vein 40°C DBL4500V1 Century 4UU16 ncluded 
42Y Frame, 5 in Body Dia., 4 Speed 
% 1,625 CW/CCW 115V AC 2.7 Cradle Base 41/віп 2 vein Vb in 10 in 5 Yin 60°C 5WJC3 Dayton 5WJC3 ncluded 
Vb — 1625  OOWLE  115VAC 22,160, Cradle Base біп 2%in Ип 99V4in 57ein 40°C 9476A Century 40022 ncluded 
Và 1,075 CW/CCW 277V AC 0.72 Cradle Base 4 ‘ein 2%in Yin 8%in 5 V in 60 °C 5WJC2 Dayton 5WJC2 ncluded 
1,075 CWLE 115V AC 1.70 Cradle Base 4 in — Vin 10%іп  39^in 40°C 362A Century 4MB94 2MDV4 
Vio 1,050 CW/CCW 115V AC 1.62 Cradle Base — 4 1⁄4 in 2 іп Yin 10%in 4%іп 60 °C 5WJCO Dayton 5WJCO ncluded 
1,050 CW/CCW 277V AC 0.70 Ring 4% in 2% in Yin 8 %in 4% in 60 °C 5WJA9 Dayton 5WJA9 ncluded 
Yow 1075 СОМЕ  115VAC 120,160. Cradle Base 4Vein — 24m win 9%іп 4%in 40°С  DBLGSOIVI Century 40017 ncluded 
J^ 1075 cowiE  208-230vAc 070,050, стае Ваѕе 4Vsin 28 Ип 9%ein 4Ysin 40°C — DBG502V Century 40019 ncluded 
Vis 1,050 CW/CCW 115V AC 1.40 Cradle Base 4% in 2 in Yin 10%in  5*Y»in 60 °C 5WJA8 Dayton 5WJA8 ncluded 
үр Ya 1075 СОМЕ 115УАС 020 080 CrdleBase 4¥%in 2%in ип iin 4%in 40°C 9474 Century — AMABS 2MDV4 
Уо 1,075 CW/CCW 115V AC 0.90 Cradle Base 41%віп 2 in Yin 10 віп 5%in 60 °C 5WJA7 Dayton 5WJA7 ncluded 
48Y Frame, 5 % in Body Dia., 2 Speed 
»" 1,625 CCWLE 115V AC 2.00 Cradle Base — 4% in 2%in Уі 7¥%in  4%ein 40°С DSB1024 Century 40028 ncluded 
1,625 CCWLE 230V AC 1.00 Cradle Base 4 % іп 2%in Vin 7%in 4'%ein 40°C П5В1024Н Century 4UU29 ncluded 
Vs 1,625 CW/CCW 115V AC 2.00 Cradle Base 41/віп 2 vein Yin 7%in 4'Yein 40°C П5В10168 Century 4UU30 ncluded 
48Y Frame, 5 % in Body Dia., 3 Speed 
1,075 CCWLE 115V AC 5.0 Ring/Stud — 2^ in Yin 72564 іп 5 іп 40°C RAL1056 Century 4MA77 * | 2MDV7 
% 1,625 CCWLE 115V AC 6.0 Ring/Stud — 2^ in Yin 7 1982 in 5*6 in 40°C RAL1054 Century 4МВ15 2MDV4 
1,075 CCWLE 208-230V AC 24 Ring/Stud — 2 Ain Yin 794» іп 5 %in 60 °C RA1056 Century 4MA65 2MDV6 
1,625 CCWLE 208-230V AC 3.0 Ring/Stud — 2 ^in Win 7 9» in 5% in 40°C RA1054 Century 4MA67 * | 2MDV4 
1,075 CCWLE 115V AC 5.0 Ring/Stud — 2 іп іп 75% in 535in 40°C RAL1036 Century 4МА59 2MDV4 
% 1,075 CCWLE 208-230V AC 1.09 Ring/Stud = 2 ^in Yin 896іп 5 in 60 °C RA1036 Century 4MA61 2MDV4 
1,625 CCWLE 208-230V AC 2.00 Ring/Stud — 2^ in Yin 7 2%ain 5 in 50 °C RA1034 Century 4MA63 2MDV4 
1,075 CCWLE 115V AC 5.0 Ring/Stud — 2 Ain Vin 9 %in 4% in 40°C RAL1026A Century 4МА79 2MDV4 
и 1,625 CCWLE 115V AC 3.0 Ring/Stud — 2 in Win — 7 94» in 4% in 40°C RAL1024 Century 4MA99 2MDV4 
1,075 CCWLE 208-230V AC 1.05 Ring/Stud — 2 Ain п — 75/5 in 4% in 60 °C RA1026 Century 4МА57 2MDV4 
1,075 CCWLE 115V AC 2.0 Ring/Stud — 2^ in Yin 8 %2in 4% in 40°C RAL1016 Century 4МА53 * | 2MDV4 
V6 1,075 CCWLE 115V AC 3.0 Cradle Base 4 % іп 2%in Yin  7WVin 4 Ths in 40°C DSB1016 Century 4UU33 Included 
1,075 CCWLE 208-230V AC 0.96 Ring/Stud — 2 Ain Vin 81%4іп 4% in 40°C RA1016 Century 4МА55 2MDV4 
% 1,075 CCWLE 115V AC 2.00 Ring/Stud — 2% in Yoin 81%4іп 4% in 60 °C RAL1006 Сепішу 4MA51 2MDV4 
Vs 1,075 CCWLE 115V AC 0.63 Ring 4 Ys in 2%in Vin 5 5% in 4% in 40°C RAL10156 Century 4087531 2MDV4 
EZ 1,075 CCWLE 208-230V AC 3.1 Ring/Stud = 2 in Yin —7?Yy64in 5 іп 40°C RA1076 Century 4MA69 2MDV6 
48Y Frame, 5 % in Body Dia., 4 Speed 
A 1,075 CW/CCW 115V AC 6.5 Cradle Base 5 1542 in 2 in Yin 8%in 516 in 60 °C 5WJC5 Dayton 5WJC5 Included 
A 1,625 CW/CCW 115V AC 3.4 Cradle Base — 5in 2 vein Yin 8 in 3% in 60°C 5WJC4 Dayton 5WJCA Included 
48YZ Frame, 5 % in Body Dia., 2 Speed 
V 1,075 CCWLE 115V AC 4.0 Cradle Base 4% іп 2 Vin Vin 7 in 4 "^e in 40°C DSB1026 Century 4UU26 Included 
56Y Frame, 6.5 in Body Dia., 1 Speed 
КД 1,075 Cow 208-230V AC 6.0 Cradle Base — — Rin 7%in 9^ in 40°C C024 Century 4MB88 2MDV7 
* 60/50 Hz. 1 Capacitor selection: single blower wheel/2MDV2, double blower wheel/2MDV3, triple blower wheel/2MDV4. 
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MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


Band Mount Stud Mount 


Ring Mount 


(century: 


Shaded Pole Direct-Drive Blower/Fan Motors 


» Enclosure: open air-over, except These motors are suitable for unit heaters, 
40091 is totally enclosed air-over condensers, furnace blowers, air circulators, 
= Thermal protection: auto fans, and a wide range of other shaft-mounted EIS Mouni 
» Service factor: 1.0 fan and blower equipment. 4UU91 has a 5.0 
= Bearings: sleeve cu.-in. junction box. 4KA23 and 4KA22 are used 
= Max. ambient temp.: 40°C in Coleman furnaces. 
= Duty: continuous air-over 
Motor 
Mounting Nameplate Full Load Ring to Stud Shaft Mfr. Item 
Type HP RPM Rotation Voltage Amps Ring Center Pattern Dia. Shaft Length Model No. 
1 Speed, 42Y Frame, 5 in Body Dia. 
Band Ve 1,050 CCWLE 115V AC 3.1 = = Vein 3in BL6409 4KA23 
% 1,000 CCWLE 115V AC 78 = = vein 3in BL6407 4KA22 
Rin % 1,050 CCWLE 115V AC 5.0 4 Vein 2Yi in x 376 in vein 5 in BLR6403 40099 
9 % 1,050 CCWLE 115V AC 5.1 4 As in 2% in x 376 in Vein 2 1s in BLR6402 4UU97 
Vis 1,050 CCWLE 115V AC 21 — 2% in x 37 in 35 in Thin BLR6407 4UUM * 
Vs 1,050 CCWLE 115V AC 3.0 = 2% in x 376 in Vein Tin U6433 40091 
Vo 1,050 CWSE 115/208-230V AC 4.0/2.00 4 Vie in 2% in x 2% in 34 in 2 іп RF6402 40074 
Stud Vio 1,050 CCWLE 115/208-230V AC 4.0/2.00 49e in 2% in x 2% in 36 in 2 Yi in RF6403 4UU76 
Vo 1,050 CCWLE 115V AC 4.0 = 4 in x 2% in 34 in Thin BLR6406V1 33РТ26 
Vio 1,550 CWSE 115/208-230V AC 4.0/2.00 4 Ye in 2% in x 2% in 55 in 2 Vin RF4400 4UU75 
Vo 1,550 CCWSE 115/208-230V AC 4.0/2.00 4 Asin 2% in x 2% in 35 in 2 Vin RFA401 40077 
A 1,050 CCWLE 115V AC 90 5 Vein 2% in x 376 in Yin 4Y in BLR640S 40081 
T-Flex Y 1,050 CCWLE 115V AC 6.1 = = vein 33i in ONR6026 4МБ32 
/ 1,050 CCWLE 115V AC 81 ES — Vein 4 Y in BL6531 4MB34 
3 Speed, 42Y Frame, 5 in Body Dia. 
Stud И 1,050 CCWLE 115V AC 8.0 5 Ye in 2% in x 376 in Vein 4 Vs in BLR6404 40080 
Motor Bolt 
Mounting Nameplate Full Load Ring to Circle Shaft Mfr. Item 
Type HP RPM Rotation Voltage Amps Ring Center Dia. Dia. Shaft Length Model No. 
1 Speed, 42Y Frame, 5 in Body Dia., 3 Mounting Studs 
Ring % 1,050 CCWLE 115V AC 6.0 4 Vein 4 Ths in Vein 5 vin BL6413 4KA46 
% 1,050 CCWLE 115V AC 5.0 4 Vie in 4 Ths in Ys in 5 vin BL6410 4КА21 
3 Speed, 42Y Frame, 5 іп Body Dia., 3 Mounting Studs 
Ring 75, Vs, Vio 1,050 CCWLE 208-230V AC 32,214,150 4%віп 47%e in Ye in 5 іп B6415 4KA42 
4 Speed, 42Y Frame, 5 in Body Dia., 3 Mounting Studs 
Ring Y 1,050 CCWLE 115V AC 7.0 4 Js in 4 Ths in Ye in 2 тув in BL6416 4KA40 


* Studs located on opposite shaft end of motor. 


(century: 


PSC Cradle/Stud-Mount Direct-Drive Motors 


= Enclosure: totally enclosed air-over Energy-efficient motors are supplied with 2FGR2 
= Thermal protection: auto mounted capacitor. Terminal board on all 
= Service factor: 1.0 motors. For use in exhaust fans, air circula- 
= Insulation: Class B tors, and other equipment operating in 
= Bearings: ball dusty, dirty, noncombustible environments. 
= Max. ambient temp.: 40°C 
= Duty: continuous 
Nameplate Full Load Ring to Body Shaft Length Stud Mfr. Item 
HP RPM Frame Rotation Voltage Amps Ring Center Dia. Dia. Shaft Length Less Shaft Pattern Model No. 
1 Speed 
A 1,100 487 CW/CCW —115/230V АС 4.0/2.00 6 ^ in 5 % in vin 3% in 7 in 3% х 398" C045A 2FGR2 
% 1,100 487 CW/CCW 115/230У AC 45/23 63A in 554 in vin З йіп 7 іп 3% х 3%" CO46A 2FGP8 
№ 1,100 487 CW/CCW 115/230/ AC 6.5/3.3 7 іп 5 54 in vin 3 іп 835 in 3% x 398" C047A 2FGP9 
ЕД 1,075 56 CCWLE 115/230/АС — 7.3/37 8 іп 6 V^ in 36 in 2 in 9%ein 47х47" C060 40877 
2 Speed 
A 1,100 487 CW/CCW ^ 115VAC 3.0 7%ein 5 % in vin 3in 7% in 3% х 398" C059A AVYZA 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 47 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. == 
HVAC Motors Details on page A1. 


| : . ON 
MasterFit Pro Direct-Drive Blower Motors (century 
= NEMA frame: 48Y = Mounting: ring/stud/band/hole Replace Emerson, Fasco, Genteq, 
(5%" body dia.) = Duty: continuous Marathon and Protech fan and blower 
» Rotation: CW/CCW a Shaft orientation: horizontal motors in residential and light commercial 
= Thermal protection: auto = Capacitor included HVAC systems. Motors have predrilled 
» Service factor: 1.0 holes for Rheem mounting. Include capac- 
» Insulation: Class B itor and reversing plug. 
Max. 
Nameplate Full Load Shaft — Shaft Length Ambient Mfr. Item 
RPM Voltage Amps Bearings Dia. Length LessShaft Temp. Model No. 
4- "- Open Air-Over 
hto% — 1,075 115V AC 70 Sleeve біп біп 5 іп 4090  FDL6001A  6TWK6 
Y» to v6 11075 208-230/ АС 3.1 Sleeve іп 5in 5 іп 40*C  FD6000A  6TWK7 
Уо 5 — 1,075 115V AC 9.0 Ball Yin  5in 53A in 40*C  FDL6002A  6TWK8 
yito & 1,07: 208-230/ AC 40 Ball Yin  5in 51%6іп 40°C РОбООТА  6TWK9 


Multi-HP Permanent Split Capacitor | 
Direct-Drive/Fan Multi-Speed Motors 


= NEMA frame: 48YZ = Duty: continuous Energy-efficient motors operate 
(5%" body dia.) = Shaft orientation: all-angle at multiple horsepowers, reducing 
o — » Rotation: CW/CCW = Refer to the Motor Nameplate inventory needs and expense. Feature 
ч = Thermal protection: auto for correct capacitor value quick-change reversing plug. 
5RHT8 » Service factor: 1.0 
a Insulation: Class В 
Nameplate Full Load Shaft Shaft Length Max. Ambient Item 
HP. RPM Voltage Amps Bearings Dia. Length Less Shaft Temp. No. Capacitor Selection 
4-Speed, Open Air-Over, Stud Mounting й 

TA to V6 825 208-230V AC — 2.2-1.00 Ball win 5in 6 іп 60 °C 5RHUO 2MDV6 

AWA 825 208-230V AC 22-14 Ball Yin 6in 6 96 in 60 °С 5RHU1 2MDV7 

Ito Vs 1,075 115V AC 8.7-2.4 Ball win 5 in 5 7 in 60°C 5RHT8 | 2MDV6 for 1510 7 HP Setup, 2MDV7 for % & % HP Setup 

34 to Vs 1,075 208-230V AC — 4.1-1.70 Ball Yin 6in 6 Vain 60°C 5RHT9 | 2MDV6 for 510 7 HP Setup, 2MDV7 for % & 34 HP Setup 


ECM Evergreen Direct-Drive Blower Motors =genteq 


= Thermal protection: » Duty: continuous Replace direct-drive blower motors in resi- 
electronic » Shaft orientation: dential and light commercial indoor furnaces, 
200Р30 = Service factor: 1.0 horizontal air handlers, and package systems that were 
= Insulation: Class B = Replacement for designed with a standard ECM motor. Maintain 
= Mounting: band X-13 ECM motors ECM-level efficiency up to 80%. Features Soft 
Start and Off Ramp for quiet operation. 
Nameplate Motor Shaft Body Full Load Shaft Length Max. Ambient Mfr. Item 
HP RPM Rotation Frame Dia. Voltage Amps Bearings Dia. Shaft Length Less Shaft Temp. Model No. 
CM Series, 5-Speed, Open Air-Over, Face Mounting 

Y 1,075 CW/CCW 48 5% in 208-230/277V AC 4.1/3.6 Bal vin 3 s іп 53A in 40°С 6705 12V753 

Y 1.075 CW/CCW 48 5 54 in 208-230/277V AC 2.8/2.6 Bal y» in 3 1916 in 5 A in 40°C 6703 12V752 

% 1,075 CW/CCW 48 5% in 208-230/277V AC 6.0/4.9 Bal Y^ in 3 sin 6 іп 40°C 6707 12V754 

1 1,075 CWSE 48 5 % in 460V AC 4.0 Bal vin 3 196 in 8% in 40°C 6410 482J37 

EM Series, 5-Speed, Open Air-Over, Face Mounting 

Y 1,075 CW/CCW 48 5 % in 115V AC 6.8 Bal win 4 15/ in 534 in 40°С 6105Е 20JP29 

Yo 1,075 CW/CCW 48 5% in 208-230V AC 40 Ва vin 4 T9/ in 5% in 40°C 6205E 20JP30 

% 1,075 CW/CCW 48 5% in 115V AC 4.8 Bal Y» in 4 T9/ in 5 A in 40°C 6103E 20JP27 

% 1,075 CW/CCW 48 5% in 208-230V AC 24 Bal Y» in 4 19/ in 5 A in 40°C 6203E 20JP28 

% 1,075 CW/CCW 48 5% in 115V AC 84 Bal Y» in 4 f9/ in 6 ^ in 40°C 6107E 20JP31 

Д 1,075 CW/CCW 48 5 % in 208-230V AC 6.0 Bal Ye in 4 віп 6 1^ in 40 *C 6207E 20JP32 

1 1,075 CW/CCW 48 5% in 115V AC 10.9 Bal Y» in 41Увіп Тіп 40 *C 6110E 20JP33 

1 1,075 CW/CCW 48 5% in 208-230V AC 74 Bal Y» in 4 19/ in 7A in 40°С 6210E 20JP34 


ECM Direct-Drive Blower Motors 


5AZX59 = Thermal protection: auto These HVAC AC motors feature a built-in microprocessor controller 
= Service factor: 1.0 that allows users to control the motor speed. They are more energy 
a Insulation: Class В efficient than general purpose AC motors and can replace direct-drive 
= Duty: continuous motors in fans and blowers. 
Nameplate Motor Shaft Body Full Load Shaft Shaft Length Мах. Ambient Mfr. Item 
HP RPM Rotation Frame Dia. Voltage Amps Bearings Dia. Length — Less Shaft Temp. Model No. 
1-Speed, преп Air-Over, Band Mounting 
V, 1,075 CW/CCW 48Y 5% in 115/208-230V AC 6.340-38, 6.4/4.0-3.8 Ball vin 5in біп 40°C 5632 54ZX598 
ЙЕЛ 1,800 CCWLE 48Y 57 in 120/240V AC 5.6/3.2 Ball Yin 4%in 5% in 60°C 8431 547Х13 
Yo. 1^ 1.075 CW/CCW 48Y 5% in 115/208-230V AC 6.3/4. E 3.8, 6. ae 0-3.8 Ball vin 5in 6 VA in 40°C 6633 54ZX62 
Yo, 1^ 1,075 CW/CCW 48Y 5.7 in 115/208-230V AC Ball Yin 5in 6 in 40 *C 5862  547Х76 
y 1,075 CW/CCW 48Y 5% in 115/208-230V AC Ball Yin 5in 6 96 in 40°C 5642 54758 
% 1,075 CW/CCW 48Y 556 in 115/208-230V AC Ball vein Біл 6 96 in 40°C 6643 547Х61 
34, Vs 1,075 CW/CCW 48Y 5.7 in 115/208-230V AC Ball vin 5in 6 win 40°C 5861 5AZXTT 
1 1,075 CW/CCW 48Y 556 in 115/208-230V AC Ball У іп 5in Тіп 40 *C 5652  547Х57 
Т, и 1,800 CCWLE 48Y 5 7 in 120/208-240V AC Ball Yi 4%in ГАЛІ 60°C 8451 547Х72 
1,250 CWLE 48Y 5 іп 120/208-240V AC Ball Yin 4¥%in 7 Vin 40°C 86501 547Х69 
5- Tar Open Air-Over, Band Mounting 
A 1,075 CW/CCW 48Y 556 in 115/208-230V AC Ball Yin 4%in 5% in 60°C 5532ET 547Х53 
EA 1,075 CW/CCW 48Y 556 in 115/208-230V AC Ball Yin 4¥%in 634 in 60 *C 5542ET — 54ZX54 
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MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


(century: marathon 


AC MOTORS & BLOWERS Motors 


PSC Direct-Drive Blower/Fan Motors 


= Enclosure: open air-over; 49VT79 to 49VT93 are open dripproof 
= Thermal protection: auto 

» Service factor: 1.0 

= 4" shaft dia. 

= Duty: continuous 

For furnace blowers and other shaft-mounted fan and blower applications. 


T-Flex 


СӘ А Bracket 
S ^ Mount 


а 


Motor Ring to Max. 
Nameplate Full Load Ins. Mounting Ring Resilient Stud Shaft Length Ambient Item Capacitor 
HP RPM Rotation Voltage Amps Class Туре Center Ring Dia. Pattern Length Less Shaft Temp. Brand No. Req. 
42Y Frame, 3 Speed, 5 in Body Dia., Sleeve Bearings 
tho 1,625 CW/CCW 115V AC 2.0 B Ring 4'yesin 20іп 3% inx3%in 5'$ein 5 %ein 40°С Century 40/12 2MDV4 
1,075 CW/CCW 115V AC 1.06 B Ring 4'%ein  2Y5in 29inx4in 5'%sin 5 %ein 40 °C Century 4UY13 2MDV4 
% 1,075 CW/CCW 115V AC 2.5/1.60/1.30 B Ring 4 54s in 2 іп 3Ainx3Ain  6'^in 4'Vein 40 °С Century 4МВ16 2MDV4 
% 1,625 CW/CCW 115V AC 2.0 B Rin 5 Me in 2 іп 3y inx 3⁄4 in 51У6іп 5 Mein 40 *C Century 40/18 2MDV4 
1,075 CW/CCW 115V AC 3.0 B Ring 5 %e in 2%in 2%cinx4in 51%6іп 5 16 in 40 °С Century 40/19 2MDV4 
Vs 1,075 CW/CCW 115V AC 3.2, 2.1, 1.70 B Ring 4 94s in 2 V» in 3v&inx3Vsin 5%in 41%6іп 40 °С Century 4МВ18 2MDV6 
1,075 CW/CCW 230V AC 1.30, 0.90, 0.70 B Ring 4 916 іп 2 V» in 3v&inx3Vsin  5'»in 41%6іп 40 *C Century 4KA44 2MDV6 
1,625 CW/CCW 115V AC 4.0 B Ring 5'%ein 2Фіп ЗИіпх3Иіп 5'$ein 6 %ein 40°С Century 40Ү20 2MDV6 
и 1,075 CW/CCW 115V AC 44 B Stu 41%в6іп  2Win 3V&inx3Vsin 41/в6іп 5 %ein 40 °C Century 4МВ22 2MDV4 
1,075 CW/CCW 115V AC 44 B Ring 5!9вї  2in 2Увіпх4іп 51%6іп 6%sin 40°С Century 40Ү21 2MDV6 
% 1,075 CW/CCW 115V AC 6.0 B Rin 4'Wein 2%1п 3v&inx3V&in 41/в6іп  594ein 40 *C Century 4МВ26 2MDV9 
48 Frame, 3 Speed, 5 % in Body Dia., Sleeve Bearings 
VA, Ve, V& 1,075 CW/CCW 208-230V AC 2.2-1.50-1.10 B Stud 4'ywin  2Y»in 3'Acinx3'/ein біп 4% in 40°С Fasco 49VT79 2MDV4 
V V V6 1,075 CW/CCW 115V AC 4.8-3.3-2.6 B Stu 4™%ein 2%2in 3'Acinx3'Aein біп 4% in 40 *C Fasco 49VT83 2MDV4 
% Va, % 1,075 CW/CCW 208-230V AC 2.9-2.2-1.70 B Stud 5 Vic in 2%in S'VeinxS3!Vein біп 4%in 40 °С Fasco 49VT85 2MDV4 
ке 1075 CW/CCW 115V AC 5.9-4.6-3.8 B Stu 5 Vie in 2%in S'VeinxS!'Vein біп 4% in 40 °C Fasco 49VT87 2MDV4 
%, Vs, Và 1,075 CW/CCW 208-230V AC 4.0-2.7-2.00 B Stu 5'$5ein 2%in 3%einx3%ein біп 4% in 40 °C Fasco 49VT93 2MDV6 
48 Frame, 4 Speed, 5 % in Body Dia., Sleeve Bearings 
V 1,075 CW/CCW 115V AC 3.9, 2.8, 2.1, 1.60 B -Нех — — 3% inx3% in 5 іп 4% in 50 °C Century 20079 2MDV4 
A 1,075 CW/CCW 115V AC 5.1 B -Нех -- -- = 5 іп 4 7s in 40°С Century — 2FGP7 2MDV4 
Y, Vs 825 CW/CCW 208-230V AC 2.0 B Stu = = 3% іп х 3% in — 3in 5 іп 40 °C Century — 48UUb6 2MEC2 
% 1,075 CW/CCW 115V AC 8.9, 5.9, 4.2, 32 B -Нех — — 3%inx3%in 5 ^in 5 Yin 40 °C Century — 2FGR1 2MDV6 
48Y Frame, 1 Speed, 5 % in Body Dia., Sleeve Bearings 
% 1,550 CCWLE 115/208-230У/ AC 2.7/1.20/1.40 B Rin 41/в6іп  24in — 4 іп 5 Yin 40 *C Century 40084 Included 
1,050 CCWLE 115V AC 2.0 A Ring 41%6іп 2 in 3% іп х 358 іп 5 віп 5%in 40 °С Century — 40071 Included 
% 1,050 CCWLE 115/208-230/ АС 3.3/1.70-1.50 B Rin 4 Әвіп 2 іп 3% іп х 3% іп 4 Vein 4in 40 °C Century — 2CDU1 2MDV4 
V 1,550 CCWLE — 115/208-230V AC 4.9/2.5/2.5 B Rin 5 ^e in 2 A in — 4 “іп 5 Vb in 40 *C Century 40068 2MDV3 
48Ү Frame, 1 Speed, 5 1/6 in Body Dia., Ball Bearings 
Vs 1,075 CW/CCW 208-230V AC 1.80-1.60 B Stu = -- 3% inx3% in 6Yein 3%in 40°C Marathon 32РҒ54 2MDV4 
% 825 CW/CCW 230V AC 2.8 B Ring 636 in 2 іп 39&inx398in 5%in  6'Vein 40°C Marathon 32РҒ58 2MDV4 
48Y Frame, 3 Speed, 5 % in Body Dia., Sleeve Bearings 
% 1,075 CW/CCW 115V AC 3.0 B Ring 4 "^e in 2 Yin 3%іпх3%іп 6Asin 4%in 50 °C Century — 4MB30 2MDV6 
1,075 CW/CCW 115V AC 2.1 B -Нех = = = 5 Vb in 4 Ain 40°С Century — 4MB50 2MDV4 
1,625 CW/CCW 115V AC 3.0 A Rin 4'$ein  2l4in 3% inx3%in 6 өбіп 5%іп 40% Century 4МА80 2MDV7 
М 1,075 CW/CCW 208-230V AC 1.06 B -Нех — = — 6in 4 іп 50 °C Century 4MB52 * | 2MDV4 
1,075 CW/CCW 115V AC 34 B Rin 4'lein | 234in 2У6іпх4йв6іп 5%in 5%6іп 40 *C Century — 40087 Included 
1,625 CW/CCW 115V AC 4.0 A Ring 5 $e in 2Ain 3%іпх3%іп  674ein 5%in 40°С Century 4МА84 2MDV9 
D 1,075 CW/CCW 115V AC 5.1 A Ring 5 %ein 2 Ain 3% inx3%in 6 ^in 5% in 50 °C Century 4MA66 2MDV6 
1,075 CW/CCW 208-230V AC 2.0 B -Нех = = = 6in 4% in 50 °C Century 4МВ54 * | 2MDV6 
1,075 CW/CCW 115V AC 44 B Ring Біп 2M%in 2Увіп x 46 in 5in 5% in 40°C Century — 40088 2MDV6 
1,625 CW/CCW 115V AC 7A A Rin 5'Wein 2%in 3% іп х 3% іп  675ein  6Vsin 40 *C Century 4МА88 2MDV9 
1,625 CW/CCW 208-230V AC 2.1 A  Ring/Stud 5 иеп  23Ain 3% іп х 3% іп 6Asin 6 %in 40 °С Century 4МА90 2MDV6 
№ 1,075 CW/CCW 115V AC 5.1 A Ring 5'Vein 2 Yin 3%inx3%in 6 Yin 6 sin 50 °C Century 4МА70 2MDV7 
1,075 CW/CCW 208-230V AC 3.0 B -Нех = — — біп 4 іп 50% Century 4МВ56 2MDV7 
1,075 CW/CCW 208-230V AC 2.1 A Ring 5'Vein 2 %in 3% inx3% in 6 “sin 6 іп 50 °C Century 4МА72 2MDV6 
34 1,625 CW/CCW 115V AC 8.1 A Rin 6 %e in 2 in 3% іп х 3% іп 6Acin 6 %in 40 °C Century 4МА92 2MDV9 
1,075 CW/CCW 208-230V AC 4.1 B Ring 5'%ein  23Ain 3%іпх3%іп 6Asin 6%in 50 °C Century 4МА76 2MDV7 
48Y Frame, 4 Speed, 5 % in Body Dia., Ball Bearings 
Yo 1,075 CW/CCW 115V AC 7.3 В  Ring/Stud 5'$ein 2%іп 3% in x 3% in 5in 5 1/6 in 40?C  U.S. Motors 55ML50 2MDV7 
3 1,075 CW/CCW 115V AC 8.1 B  Ring/Stud  654in 2 V» in 3% in x 3% in Sin 6% in 40°C U.S. Motors 55ML35 2MDW2 
48Y Frame, 4 Speed, 5 % in Body Dia., Sleeve Bearings 
p! % 1,050 CCWLE 115V AC 3.2,2.5,2.00, 1.60 B Ring 41%6іп 2%іп 3%inx3%in 6%in  554ein 40 °С Century 2MVR3 2MDV4 
ЕЛ 1,075 CW/CCW 115V AC 10.0 A -Нех — — — 6in 5 ¥% in 50 °C Century 4MB40 * | 2MDV9 
48Ү Frame, 4 Speed, 5 ‘4c in Body Dia., Ball Bearings 
% 1,075 CW/CCW 115V AC 6.1 B Stud — 2 Yin 3% in x 3% in Sin Sin 40°C Marathon 32PF57 2MDV7 
1,075 CW/CCW 115V AC 6.1 B  Ring/Stud 5 %ein 2 in 3% in x 3% in 5in 6 in 40?C Marathon 482R59 2MDV7 
482 Frame, 2 Speed, 5 1/6 in Body Dia., Ball Bearings 
ЕЛ 1,075 CW/CCW 460V AC 2.1 B Stud — — 3% inx3% in 6 Ивіп 6%in 40°C Marathon 490788 2MDV9 
487 Frame, 3 Speed, 5 1146 in Body Dia., Ball Bearings 
Ve 1,625 CW/CCW 115V AC 14 B  Ring/Stud 51%6іп 2%in 3% іп х 3% іп 4/Үв6іп 6 %ein 40°C Marathon 490784 2MDV9 
* 60/50 Hz. 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 49 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. == 
HVAC Motors Details on page А1. 


Find Dual-Run Capacitors on page 66. 
marathon: Century: Dayton) 


PSC Direct-Drive = 
Blower/Fan Motors 


4 
= Rotation: CW/CCW, except 7E667 is CWSE y yp 
= Thermal protection: auto 
= Service factor: 1.0 
a Insulation: Class В 
= Bearings: sleeve, except 490784, 31087 С; Я 


4м098 


to 3090, 7E678, 6GC95 are ball 
= Body dia.: 5%", except 490T84 is 5146" 
= Duty: continuous T-Flex Bracket 
a Ring dia.: 274" 2MEYT 
» Stud pattern: 354" x 354" (Included w/7E647-7E682) 
Motors have quick-reversing leads. Energy-efficient models 
feature a typical energy savings of 1096 over standard-efficiency 


motors. Dayton motors include split ring adapter. Capacitor s 
mounting hardware sold separately on Grainger.com. 
Nameplate Full Load Ring to Shaft Length Max. Ambient Mfr. Item Capacitor 
HP RPM Frame Voltage Amps Ring Center Dia. Shaft Length Less Shaft Temp. Brand Model No. Req. 
3-Speed, Open Air-Over, Stud Mounting, Standard Efficient 
М 1,075 48 115V AC 4.1 4 1s in У in 4 іп 5 Ye in 40 °C Century DL1026 4KA32 2MDV4 
1,075 48 208-230V AC 2.00 4 Vie in Ve in 4 Vb in 5 3e in 40 °С Century D1026 4KA33 2MDV4 
"n 1,075 48 115V AC 5.0 5 Vie in Vb in 4 Vo in 5 Vin 40 °С Century DL1036 4KA34 2MDV6 
1,075 48 208-230V AC 2.1 4 1s in У in 4 іп 5% in 40 °С Century D1036 4KA35 2MDV4 
"n 1,075 48 115V AC 1.0 5 віп Y in 4 іп 6in 40°C Century DL1056 4KA36 2MDV7 
1,075 48 208-230V AC 3.6 5 "^c in У in 4 іп 5 Жіп 40 °C Century D1056 4KA37 2MDV6 
" 1,075 48 115V AC 9.1 6 Ye in Ve in 4 Vb in 6 %6 in 50?C Century DL1076 4KA38 2MDV9 
1,075 48 208-230V AC 5.1 6 %e in Vb in 4 Ve in 6 %e in 40 °C Century D1076 4KA39 2MDV7 
MOTOR W/ 
NO. 2MEY7* 
MOTOR ONLY | T-Flex Bracket 
Nameplate Full Load Ring to Shaft Shaft Length Max. Ambient Item Item Capacitor 
HP RPM Frame Voltage Amps Ring Center Dia. Length Less Shaft Temp. Brand No. No. Req. 
3-Speed, Open Air-Over, Ring/Stud Mounting 
Standard Efficient 
n 1,075 48YZ 115V AC 4.2 4 5A in Vo in 4in 5 ^c in 40°C Dayton — TE647 2MDV4 
1,075 48YZ 208-230V AC 15 5 Yin Vo in 4in 5 16s in 40°C Dayton = 7E648 2MDV4 
% 1,075 48YZ 115V AC 5.0 5 in Vo in 4in 5 16 in 40°C Dayton = 7E649 2MDV4 
1,075 48YZ 208-230V AC — 24-24 5 Ain Ve in 4in 5 тив in 40°C Dayton = 7E650 2MDV4 
% 1,075 48YZ 115V AC 9.0 6in Ye in 4in 6 %e in 40°C Dayton — 7E651 2MDV4 
1,075 48YZ 208-230V АС 4.0-4.0 55A in vein 4in 6 віп 40°C Dayton — TE652 2MDV4 
" 1,075 48YZ 115V AC 11.5 6in Vo in 4in 6 “біп 40°C Dayton = TE653 2MDV9 
1,075 48YZ 208-230V AC 4.6 6in Vo in 4in 6 7⁄6 in 40°C Dayton — TE654 2MDV7 
3-Speed, Open Air-Over, Stud Mounting 
Energy Efficient 
V6 1,075 48YZ 277V AC 0.9 4% in vein 6in 5 $e in 40°C Dayton 6GC93 TE657 2MDV3 
1,625 48YZ 115V AC 3.4 5in Vo in 6in 5 “Ac in 40°C Dayton 3LU73 TE658 2MDV7 
Уд 1,625 48YZ 208-230V AC 1.75-1.75 5in Vo in 6in 5 “Ac in 40°C Dayton 3LU74 TE659 2MDV4 
1,075 48YZ 277V AC 2.0 біп Vo in 6in 5 “Ac in 40°C Dayton 3M712 TE662 2MDV3 
1,625 48YZ 115V AC 5.1 5 Ain vein 6in 5 146 in 40°C Dayton 3LU77 TE663 2MDV9 
Và 1,625 48YZ 208-230V АС 2.2-1.90 5% in vein 6in 6 іп 40°C Dayton 3LU78 TE664 2MDV6 
1,075 48YZ 277V AC 2.2 5 5A in Vo in біп 6 ^c in 40°C Dayton 3M713 TE667 2MDV3 
1,625 48YZ 115V AC 5.5 55A in Vo in 6in 6 ўв іп 40°C Dayton 3LU81 TE668 2MDV9 
V 1,625 48YZ 208-230V AC 4.0-4.5 55A in Vo in 6in 6 Sein 40°C Dayton 3LU82 TE669 2MDV6 
1,075 48YZ 277V AC 2.6 6in Ye in 6in 6 1332 in 40°C Dayton 3M714 7Е672 2MDV5 
1,625 48YZ 115V AC 8.8 6 Ain VA 6in 6 2/ in 40°C Dayton 3LU85 TE673 2MDV9 
ЕД 1,625 48YZ 208-230V AC — 44-42 5 16 in Ve in біп 6 Ae in 40 °С Dayton 3LU86 7Е674 2MDV7 
1,075 48YZ 277V AC 41 6 54 in Vo in 6in 7 582 in 40°C Dayton 6GC94 7Е677 2MDV9 
1,625 48YZ 115V AC 10 654 in Vo in біп 7 582 in 40°C Dayton 3LU89 7E678 2MDW3 
1 1,625 48YZ 208-230V AC 6.8-6.0 Тіп Ye in 6in 1 %ein 40°C Dayton 3LU90 7Е679 2MDW2 
1,075 48YZ 277V AC 6.9 6 16 in vein 6 іп 7 1s in 40°C Dayton 6GC95 TE682 2MDW4 
Standard Efficient 
n 1,075 48YZ 115V AC 4.2 45A in Vo in 4in 5 %e in 40°C Dayton 4M096 — 2MDV4 
1,075 48YZ 208-230V AC 1.5 5 Yin Vo in 4in 5 16s in 40°C Dayton 4M097 = 2MDV4 
% 1,075 48YZ 115V AC 5.0 5 in Vo in 4in 5 16 in 40°C Dayton 4M098 == 2MDV4 
1,075 48YZ 208-230V AC — 24-24 5 Ain Ve in 4in 5 Me in 40°C Dayton 4M099 = 2MDV4 
% 1,075 48YZ 115V AC 9.0 6in vein 4in 6 ein 40°C Dayton 4M100 — 2MDV4 
1,075 48YZ 208-230V AC 4.0-4.0 55A in Vo in 4in 6 віп 40°C Dayton 4101 — 2MDV4 
" 1,075 48YZ 115V AC 11.5 6in Vo in 4in 6 “cin 40°C Dayton 4M183 = 2MDV9 
1,075 48YZ 208-230V AC 46 6in vein 4in 6 “cin 40°C Dayton 4M184 = 2MDV7 
4-Speed, Open Air-Over, Stud Mounting 
Energy Efficient 
"n 1,075 48YZ 115V AC 2.7 45A in Vo in 6in 5 %e in 40°C Dayton 3LU71 TE655 2MDV3 
1,075 48YZ 208-230V AC 1.20-1.13 5in Vo in 5 1916 in 5 135 in 40°C Dayton 3LU72 7E656 2MDV4 
| 1,075 48YZ 115V AC 3.8 5 %2 in Vo in 6in 5 %e in 40°C Dayton 3LU75 7E660 2MDV4 
1,075 48YZ 208-230V AC — 1.80-1.70 5in Ve in біп 5 “ein 40°C Dayton 3LU76 7E661 2MDV4 
% 1,075 48YZ 115V AC 4.6 5 Vin vein 6in 5 146 in 40°C Dayton 3LU79 TE665 2MDV6 
1,075 48YZ 208-230V AC — 3.1-2.9 55A in Ve in 5 3e in 655 in 40 °С Dayton 3LU80 TE666 2MDV5 
n 1,075 48YZ 115V AC 7.1 55A in Vo in 6in 6 %2 in 40°C Dayton 3LU83 7E670 2MDV6 
1,075 48YZ 208-230V AC 3.3-3.1 6in vein 6in 6 7⁄6 in 40°C Dayton 3LU84 7E671 2MDV6 
34 1,075 48YZ 115V AC 10.6 6 V» in Vo in 6in 6 16 in 40°C Dayton 3LU87 7E675 2MDV9 
1,075 48YZ 208-230V AC 6.1-5.8 6 Yin vein 6in 6 '%e in 40°C Dayton 3LU88 7E676 2MDV7 
1 1,075 48YZ 115V AC 15.8 7in vein 6in 7 As in 40°C Dayton 3LU91 TE680 2MDW2 
1,075 48YZ 208-230V AC 6.8-5.8 7in Vo in 6in 1 As in 40°C Dayton 3LU92 7E681 2MDW2 
*For details on Bracket 2MEY7 go to Grainger.com. 
50 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


: Find Dual-Run Capacitors on page 66. 
« Dayton 
Century 


PSC Stud- and Cradle-Mount 


Condenser Fan Motors 


= Rotation: CW/CCW 

= Thermal protection: auto 
= Service factor: 1.0 

= Insulation: Class B | 
= Body dia.: 48 frame, 5%"; 56 frame, 6%" ü 
= Max. ambient temp.: 60°C 

= Duty: continuous 

= Stud pattern: 3%" x 35%" 

Commercial-duty motors feature higher starting torque, cooler running temperature, 

and reversing plug. Open air-over motors have totally enclosed shaft endshield 

and shell (except 460V motors). Opposite endshield is open. Shaft up/down motors 

have both endshields totally enclosed with removable drain plugs. Can be mounted 


Cradle Base-Mount 
3M224 


Stud-Mount 


vertically or horizontally. Shafts are double flat (90° apart). Dayton® motors feature 4M205 
slinger on shaft. All models are suitable for outdoor air conditioner condensers and 
refrigeration condensers. Two-speed models can be used on heat pumps. 
Nameplate No. of Full Load Shaft Length Mfr. Item Capacitor 
HP RPM Speeds Frame Voltage Amps Bearings Dia. Shaft Length Less Shaft Brand Model No. Req. 
Stud-Mount, Open Air-Over, Shaft Horizontal 
Y 1,625 2 48Y 460V AC 0.90 Ва! іп 6 "^e in 6 % іп Century BDH1024 4MB91 Included 
Ys 1,075 2 48Y 460V AC 1.20 Ва! Y in 6 "^c in 5 Yin Century BDH1036 4MB93 Included 
7 1.625 2 48Ү 460V AC 1.40 Ва! Yin 6 “cin 5 %e in Century BDH1054 4МВ95 Included 
EZ 1,075 2 48Y 460V AC 2.2 Ва! тіп 6 "^c in 6 54e in Century BDH1076 4MB97 Included 
Stud-Mount, Open Air-Over, Shaft Up 
V6 1,075 2 48Y 208-230V AC 0.90 Sleeve ye in 6 "^e in 4% іп Century FS1016 4MB49 2MDV4 
Vs 825 1 48Y 115V AC 4.8 Ва! Y in 5 іп 6 ^ in Century FL1038 4MB71 2MDV6 
Stud-Mount, Totally Enclosed Air-Over, Shaft Up/Down 
Yo 825 1 48YZ 208-230V AC 1.00 Ва! Y in 6in 4% in Dayton = 4M223 2MDV2 
Ув 825 1 48YZ 208-230V AC 0.95-0.80 Ball yb in 6in 4 19/6 in Dayton — 4M224 2MDV4 
1,075 1 48YZ 208-230V AC 1.30 Ва! іп біп 4 6/7 in Dayton = 4M261 2MDV2 
% 1,075 2 48YZ 208-230V AC 1.00-1.00 Ва! Yin 6in 4 16 in Dayton — 3M839 2MDV4 
825 1 48YZ 208-230V AC 1.10-1.00 Ва! Yin 6in 4 5^6 in Dayton — 4M225 2MDV4 
825 2 48YZ 208-230V AC 0.80 Ва! Yin 6in 4 1916 in Dayton — 3LU93 2MDV4 
1,075 1 48YZ 208-230V AC 1.50-1.40 Ball Vo in 6 Vic in 5 іп Dayton = 4M205 2MDV4 
1,075 1 48YZ 460V AC 0.80 Ва! іп біп 5 / in Dayton — 3LU94 2MDV6 
У 1,075 2 48YZ 208-230V AC 2.00-1.90 Ва! Yin 6in 5 Жіп Dayton — 4M060 2MDV4 
825 1 48YZ 208-230V AC 2.00-2.00 Ва! Y in 6in 5 іп Dayton — 4M226 2MDV4 
825 2 48YZ 208-230V AC — 1.40-1.30 Ва! Y in 6in 5 6 in Dayton = 3LU95 2MDV6 
1,075 1 48YZ 208-230V AC 2.00-2.00 Ва! Yin 6in 6 %in Dayton m 4M206 2MDV6 
1,075 1 48YZ 460V AC 1.00 Ва! іп біп 638 іп Dayton — 3LU96 2MDV6 
% 1,075 2 48YZ 208-230V AC 23-21 Ва! Yin 6in 5 Жіп Dayton — 4M061 2MDV6 
825 1 48YZ 208-230V AC — 2.1/2.1 Ва! Y in 6in 5 ¥% in Dayton = 4M262 2MDV7 
825 2 48YZ 208-230V AC 2.2 Ва! Yin 6in 5 16 in Dayton = 3LU97 2MDV6 
1,075 1 48YZ 208-230V АС 3.1-3.1 Ва! Yin 6in 6 %in Dayton m 4M207 2MDV6 
» 1,075 1 48YZ 460V AC 2.1 Ва! іп Sin 5 іп Dayton — 3LU98 2MDV7 
1,075 2 48YZ 208-230V AC 2.9 Ва! Yin 6in 6 “cin Dayton — 4M062 2MDV7 
825 1 48YZ 208-230V AC 3.19/3.05 Ва! Y in 6in 6 %in Dayton — 4M263 2MDV8 
1,075 1 48YZ 208-230V AC — 4.7-4.7 Ва! Y in 6in 1 ys in Dayton = 4M208 2MDV7 
34 1,075 1 48YZ 460V AC 2.00 Ва! Yin біп 6 іп Пауіоп = 3LU99 2MDV7 
1,075 2 48YZ 208-230V AC — 45-40 Ва! Ve in 5in 6 ie in Dayton = 3M769 2MDV9 
Cradle Base-Mount, Open Air-Over, Shaft Up 
М 1,075 1 48YZ 208-230V AC 2.5-2.3 Sleeve Ve in 6in 5 Mein Dayton = 3M990 Included 
1,075 1 48YZ 208-230V АГ 2.5-2.3 Sleeve Y in 6in 6 191 in Dayton — 3M226 Included 
1,625 1 48YZ 208-230V AC 3.1 Sleeve Yin біп 556 in Dayton — 3M265 Included 
% 1,075 1 48YZ 208-230V AC 2.3 Ва! Y in 6in 5 іп Dayton — 3M217 Included 
825 1 48YZ 208-230V AC 2.3-22 Ва! Yin 6in 6 1346 in Dayton — 3M224 Included 
1,075 1 48YZ 208-230V AC 3.1 Sleeve іп 5in 5 %e in Dayton = 3M221 Included 
» 1,075 1 48YZ 208-230V AC 3.1 Ва! Y in 6in 5 sin Dayton = 3M994 Included 
825 1 56YZ 230V AC 3.2 Ва! Y in 6in 1 ‘cin Dayton = 3M295 Included 


4M220 


Ez] 


¥"-and 9," -Dia. 
Anti-Windmilling Brakes 


Use to stop windmilling of rooftop motors. 


Ex 


Motor Rainshields 


Disc-shaped rainshields prevent water from damaging open 
motors that are mounted either shaft-up or shaft-down in 


outdoor condenser units. Heavy-duty nylon construction resists ри - йер 
It H i la. la. 0. 
For Use With Na heat and ultraviolet rays. 4UEZ6 has a deep dish for added Win ТИ AUEZ6 
Motors Having 7 in Diameter Shafts 4UEZ3 protection. 4M219 and 4M220 have internal cooling vanes to win’  634im  4M219 
Motors Having % in Diameter Shafts 4UEZ4 reduce motor temperature, and a removable center plug. Yin" 6% in" 4M220 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 51 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. = 
HVAC Motors Details on page А1. 


Find Dual-Run Capacitors on page 66. 


Century: 


MultiFit Multi-Mount and Multi- 
HP PSC Condenser Fan Motors 


= NEMA frame: 42 (5" body dia.) » Insulation: Class B 

= Enclosure: totally enclosed air-over = Mounting: stud/band/hole 
= Rotation: CW/CCW = Bearings: ball 

= Thermal protection: auto = Max. ambient temp.: 60°C 
= Service factor: 1.0 = Duty: continuous 


Motors replace 4.33", 4.42", and 4.62" mounting bolt circle without having to change 
capacitors or follow complicated wiring diagrams. Energy-efficient PSC design with 
high-efficiency rating ensures performance in elevated temperatures. 


Nameplate Full Load Shaft Length Mfr. Item Capacitor 
HP RPM Voltage Amps Dia. Shaft Length Less Shaft Model No. Req. 
Vs to Vie 1,075 208-230V AC 0.90 Yin 3in 4% in 9722 3RCR6 2MDV4 
"m 1,625 208-230V AC 1.60 Vb in 3in 4% in 9724 3RCR7 2MDV4 
1,075 208-230V AC 2.00 Yin Зіп 4% in 9723 3RCR5 2MDV6 


Ei 


Multi-HP PSC 2-Speed 
Condenser Fan Motors 


= NEMA frame: 48YZ (5%" body dia.) = Mounting: stud 

= Enclosure: totally enclosed air-over = Rheem mounting holes 

= Rotation: CW/CCW (screws included) 

= Thermal protection: auto = Bearings: ball 

= Service factor: 1.0 = Max. ambient temp.: 70°C 
= Insulation: Class B = Duty: continuous 


Multiple-horsepower design eliminates the need to select speed or change capaci- 

tor size during installation. Totally enclosed construction allows all-angle mounting. 
Energy-efficient PSC design with high-efficiency rating ensures performance in elevated 
temperatures. Feature quick-change reversing plug. 


Nameplate Full Load Shaft Length Item Capacitor Selection 
HP RPM Voltage Amps Dia. Shaft Length Less Shaft No. wto V6 HP | 14 to V5 HP 
Veto % 825 208-230V AC 1.90-1.00 Ve in 5in 5 Yin SRHU4 2MDV6 2MDV7 
1,075 115V AC 5.8-2.2 Yin біп 51%віп SRHU2 2MDV7 2MDV7 
1,075 208-230V AC 2.9-1.25 Vb in 5in 5 1916 іп SRHU3 2MDV7 2MDV7 
Veto Vs 1,075 460V AC 1.30/0.56 Vo in 5in 5 1916 in SRHU6 Included Included 
825 208-230V AC 3.2-1.40 Vb in 6in 6 ^e in SRHUS 2MDV7 2MDV7 
825 460V AC 1.50-0.80 Yin біп 6 Vie in SRHU7 Included Included 


(century: 


4-in-1 Multi-HP PSC Single- 
Speed Condenser Fan Motors 


HP 
Y to Vs 


va to s 


va to vs 


Veto V^ 


92 


Nameplate 

RPM Voltage 
1,075 208-230V AC 
825 208-230V AC 
825 208-230V AC 
825 208-230V AC 
825 208-230V AC 
825 208-230V AC 
825 460V AC 
1,075 208-230V AC 
1,075 208-230V AC 
1,075 208-230V AC 
1,075 208-230V AC 
1,075 460V AC 
1,075 208-230V AC 
1,075 460V AC 
825 208-230V AC 

GRAINGER. 
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Full Load 
Amps 
0.80 


= NEMA frame: 48 (5%" body dia.) 

= Enclosure: totally enclosed air-over 
a Rotation: CW/CCW 

= Thermal protection: auto 

= Service factor: 1.0 


= Mounting: stud/band/hole 

= Rheem mounting holes 
(screws included) 

= Duty: continuous 


Multiple-horsepower design eliminates the need to select speed or change capaci- 

tor size during installation. Totally enclosed construction allows all-angle mounting. 
Energy-efficient PSC design with high-efficiency rating ensures performance in elevated 
temperatures. Feature quick-change rotation reversal plugs and drain plugs. 


Ins. Shaft Length Max. Ambient Mfr. Item Capacitor 
Class Bearings Dia. Shaft Length Less Shaft Temp. Model No. Вед. 
Е Ва У іп 6 Vo in 4 7 in 70°C ORM5454BF 5DVX6 2MDV4 
F Ba Win 6% in 5 Yin 70°C ORM5484BF 5DVX4 2MDV4 
B Sleeve Yin 6% in 5% in 70°C ORM5488 3RCP8 2MDV6 
F Sleeve Win 6% in 5 9^ in 70*C ORM5488F 3RCR3 2MDV6 
F Ba Yin 6 іп 53^ in 70*C ORM5488BF 3RCR4 2MDV6 
B Ba Win 6% in 5% in 70°C ORM5488B 3RCP9 2MDV6 
F Ва! Vin 6 іп 6 жіп 70°C ORM4688BF 5DVX5 2MDV6 
B Sleeve Yin 6% in 5 in 70°C ORM5458 2CDT8 2MDV6 
B Ва! іп 6 16 in 5 Ye in 70°C ORM5458B 3RCP7 2MDV6 
F Sleeve win 6 V^ in 5 in 70*C ORM5458F 3RCR1 2MDV6 
F Ba Yin 6 іп 5 in 70*C ORM5458BF 3RCR2 2MDV6 
F Ball win 6 іп 53^ in 70*C ORM4658BF 5DVX7 2MDV6 
F Ba Yin 6 іп 5 % in 70°C ORM5459BF 16A115 2MDV7 
F Ba Win 6% in 5% in 70°C ORM4659BF 16A116 2MDV7 
F Ba Yin 6 y^ in 6 іп 70°C ORM5489BF 16A114 2MDV7 


Find even MORE on Grainger.com® 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


Find Dual-Run Capacitors on page 66. 


HeatMaster PSC High-Ambient 


Condenser Fan Motors (Century 
= No. of speeds: 1 = Insulation: Class F PSC motors are insulated and designed for 
= Frame: 48Y (5%! = Rheem mounting holes trouble-free operation at full rated load at 
body dia.) (screws included) high temperature. Rotor cores have corro- 4MB19 
= Enclosure: totally = Bearings: ball sion-resistant coating to ensure long motor 
enclosed air-over = Max. ambient temp.: 70°C life. Easy-to-remove drain plugs in each end 
= Thermal protection: auto = Duty: continuous shield and have 36" color-coded, high-temp. 
» Service factor: 1.0 leads. For outdoor air conditioning and refrig- 
eration condensing units and heat pumps. 
Nameplate Full Load Body Shaft Length Mfr. Item Capacitor 
HP RPM Rotation Voltage Amps Dia. Dia. Shaft Length Less Shaft Model No. Вед. 
% 805 CW/CCW ^ 208-230У АС 1.00 5% in Win 6 іп 5 ls in FET008SF ^ 4MB75 2MDV4 
» 1,075 CW/CCW ^ 208-230У AC 1.40 5% in Yin 6 in 4 іп FETO16SF 1ШМЕТ 2MDV4 
825 CW/CCW ^ —208-230V AC 1.10 5% in Yin 6 іп Біп FETOTSSF 1ОМЕВ 2MDV4 
1,075 CW/CCW 208-230У AC 2.00 5% in Vein 6 ^ in БИП FET026SF ^ 4MB59 2MDV4 
и 1,075 CW/CCW 460V AC 1.00 5% in win 6 іп 5% in FEH1026SF 4МЕ14 2MDV6 
825 CW/CCW ^ —208-230V AC 1.50 5% in Ye in 6 Y^ in 5 іп FE1028SF  1UME9 2MDV4 
1,075 CW/CCW ^ —208-230V AC 2.8 5% in Win 6 іп 5% in FETO36SF  4MB61 2MDV6 
% 1,075 CW/CCW 460V AC 1.30 5% in Vein 6 Y^ in 6 vin FEH1036SF 4МЕ16 2MDV6 
825 CW/CCW ^ 208-2307 AC 24 5% in Win 6 Y^ in 6 in FET038SF 4МВ19 2MDV6 
1,075 CW/CCW ^ —208-230V AC 40 5% in Yin 6 ^ in 6 ^in FET056SF ^ 4MB63 2MDV7 
V 1,075 CW/CCW 460V AC 1.50 5% in Yin 6 1^ in 6 in FEH1056SF ^ 1UMG2 2MDV7 
825 CW/CCW ^ —208-230V AC 25 5% in Vein 6 ^ in 6 in FET058SF —— 1UMG1 2MDV7 
У 1,075 CW/CCW ^ 208-230 AC 5.1 5 54 in win 6 1 in 61^ in FETO/6SF  4МВ65 2MDV9 
T 1,075 CW/CCW 460V AC 22 5% in Yin 6 ^ in Тіп FEH1076SF 4МЕ18 2MDV7 
HeatMaster PSC Ultra Condenser Fan Motors | (century 
= No. of speeds: 1 Insulated PSC motors are designed for trouble-free opera- 
= Frame: 48 (5! 4e" body dia.) tion and feature a double flat shaft. Also feature ultra-high 
= Enclosure: totally enclosed air-over temperature synthetic bearing grease in double-sealed ball 
= Thermal protection: auto bearings to help the bearings stand up to the most severe 
= Service factor: 1.0 conditions. Rotor cores have corrosion-resistant coating to 
= Insulation: Class F ensure long motor life. Include water-resistant reversing NA 
a Rheem mounting holes (screws included) plug and 48" high-temp. leads. Speed Engineered® for зенде? 
= Bearings: ball speed control duty. For use with outdoor air conditioning 
= Max. ambient temp.: 80°C and refrigeration condensing units and heat pumps. 
= Duty: continuous ! Y 
Nameplate Full Load Body Shaft Length Mfr. Item Capacitor 
HP RPM Rotation Voltage Amps Dia. Dia. Shaft Length Less Shaft Model No. Вед. 
1,075 CW/CCW ^ 208-230V AC 1.90 5 9s in vin 6 V^ in 5 V in FE1026SU  32МА65 2MDV4 
и 1,075 CW/CCW 460V AC 0.90 5 9s in win 6 1^ in 555 in FEHTO26SU  32NA69 2MDV6 
825 CW/CCW ^ —208-230V AC 1.20 5 9s in VATI 6 ^ in 5 іп FET028SU 32МА62 2MDV4 
1,075 CW/CCW ^ —208-230V AC 2.5 5 95 in vin 6 Zin 53A in FE1036SU  32NA66 2MDV6 
% 1,075 CW/CCW 460V AC 1.20 5 9s in win 6 Y in 6 vin FEH1036SU 32NA70 2MDV6 
825 CW/CCW ^ —208-230V AC 1.60 5 9s in win 6 ^ in 6 in FET038SU ^ 32NA63 2MDV6 
Toto % 825 CW/CCW 208-2307 AC 1.80 5 9s in vin 6 1^ in 5% in ORM5488BU  32NA72 2MDV6 
%%0% 1,075 CW/CCW  208-230У AC 1.90 5 95 in vin 6 іп 5 in ORM5458BU 32МА73 2MDV6 
» 1,075 CW/CCW ^ —208-230V AC 3.8 5 95 in vin 6 ^ in 6 i in FE1056SU  32МА67 2MDV7 
1,075 CW/CCW 460V AC 1.50 5 95 in win 6 1^ in 6 in FEHTOB6SU 32МАТ1 2MDV7 
% 1,075 CW/CCW ^ —208-230V AC 54 5 %in 3^ in 6 ^ in 6 in FET0/6SU 32МА68 2MDV9 


PSC Stud- and Cradle-Mount 


Condenser Fan Motors (century 
= No. of Speeds: 1 Multipurpose mounting in cradle, 
= NEMA frame: 56Y (6%" body band, or by thru-bolt extensions. 
dia.), 48Ү (5%" body dia.) For 5-ton and larger commercial 
= Rotation: CW/CCW outdoor condensers. Also used 
= Thermal protection: auto for commercial and industrial 
= Service factor: 1.0 coolers, and other shaft-mounted 
= Insulation: Class B fan and blower equipment. 
= Bearings: ball 
= Shaft: 5" dia. have double flat; 
бін gj 4MA29 
эв" dia. have flat and keyway 
Max. 
Nameplate Full Load Ring to Resilient Stud Shaft Shaft Ambient Mfr. Item Capacitor 
HP RPM Frame Voltage Amps Mounting Ring Center Ring Dia. Pattern Dia. Length Temp. Model No. Req. 
Open Air-Over, Vertical Shaft Up 
Д 56Y 200-230/460УАС 2.6-2.5/1.25 Cradle Base 9 Увіп 2%in 406х470 hin біп 60 °C б513/1 4MA37 2MDV7 
» 850 56Y  115/200-230V AC  6.6/4.0-3.3 Cradle Base 10%sin  2%in 4%Х44 Жіп біп 60°C 0784 4MA39 2MDV9 
850 56Y  200-230/460/ AC 3.5-3.4/1.70 Cradle Base — 10 %46 in 2 іп  4/x4W hin біп 60 °С C512V1 4MA25 2MDV9 
1,075 56Y  200-230/460/ AC 4.4-4.0/2.0  Ring/Stud 91Увіп юп  4Vx4W hin біп 60°C W56PTIORO40001A2A 4МА41 2MDV9 
% 1,075 48Y  208-230/460У AC 5.0/2.5 Стаде Base — 8 Asin 2J4in 3x3 Yin біп 60 °С FB1076V1 4MA35 Included 
825 56Y  200-230/460V AC —2.6/5.3-5.2 Cradle Base 10'™%sin  2%in 4%x4%" Жіп біп 60°C C660V1 4MA43 2MDV9 
1 1,075 56Y ^ 200-230/460V AC 4.8/24 Cradle Base — 10 Mein 2 іп  4/x4W hin біп 60 °C C770V1 4MA27 2MDW3 
Totally Enclosed Air-Over, All Angle 
% 1,075 48Y  208-230/460V AC 24120 Stud 6 is in 2%in 3%x3%" win біп 60 °C FEH1056D 4MA46 2MDV7 
ЕЙ 1,075 48Y 208-230/460У AC 3.4/1.70 Stud 6 1s in 2%in  3%x3%" Yin біп 60°C FEH1076D 4MA48 2MDV7 
Totally Enclosed Air-Over, Vertical Shaft U 
Y 1,075 48Y  208-230/460V AC 24120 Стаде Base 8 isin 234 3x3 Yin біп 40°C ҒВ1056ТЕ 4MA29 Included 
1 1,075 56Y 208-230/460V AC — 4.2/23 Cradle Base _ 11[п 2 іп  4/x4W hin біп 40 *C FBT106TE 4МАЗ1 Included 
1,075 56Y 208-230/460V AC —— 4.2/2.3 Stud Osn 2%in 4%x4%" Kin біп 60 °С 785 4MA50 2MDZ3 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 53 
INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. == 
HVAC Motors Details on page A1. 


Find A/C Condenser Fan Replacement Propellers on page 2950. 


Century: 


HeatMaster Permanent Split Capacitor 
OEM Fan Canopy Condenser Fan Motors Century: 


= Speeds: 1 » Insulation: Class F 
= Frame: 48Ү (5%" body dia.) » Mounting: band 3-Phase OEM Fan Canopy 
= Enclosure: open air-over = Mounting position: vertical shaft up 
= Rotation: CW/CCW a Bearings: ball Condenser Fan Motors 
= Thermal protection: auto = Max. ambient temp.: 70°C = NEMA frame: 48Y = Mounting: band 
» Service factor: 1.0 » Duty: continuous (5%" body dia.) = Mounting position: 
Motors provide a high-ambient alternative to OEM motors in many commercial = Enclosure: open air-over vertical shaft up 
condenser fan applications. The energy-efficient design comes with an ultrahigh = Thermal protection: auto = Bearings: ball 
torque to ensure performance in elevated temperatures. High-efficiency rating = Service factor: 1.0 = Max. ambient temp.: 70°C 
helps to increase motor life. Reversible design and supports application flexibility. | = Insulation: Class F » Duty: continuous 
Full Length Provide a high-ambient alternative to OEM motors in commercial 
Nameplate Load Shaft Shaft Less Mtr. ltem (Capacitor | condenser fan applications. Energy-efficient design with ultrahigh torque 
HP RPM Voltage — Amps Dia. Length Shaft Model No. Req. 


ensures performance in elevated temperatures. High-efficiency rating 


% 1,075 200-230/ К : р : 6; hee 
increases motor life. The reversible design supports application flexibility. 


460VAC 40/20 Vin 3%in 9%ein FC1066AF 3RCT1 | 2MDY7 


% 106 200280 4623 Win 3%in 10%in FC1086F 3RCT2 | 2MDW2 Fil Length 
E Nameplat Load Shaft Shaft L Mir, It 
^ 1075 200230 4623 in 3%in 10%in FC1086AF ЗВСТЗ | 2MDW2 HP RPM ^ Voltage Amps Dia. Length Shaft Model No. 
200-230/ - : - % 1,40 200-230/460/ AC 3.0/1.50 in 3%in 8'Увїп FC3056F 2Х1К4 
1 — 1075  ^goyac 9492 %іп 4Увіп 11%in FC1106F 3RCT4 | 2MDW3 % 1,40  200-230/460V AC 40/20 іп 4/віп 10 46 in FC3076F 2ХЈК5 


1 1,140 200-230/460/ AC 5.6/2.8 %in 4/віп 11%in FC3106F ЗАСТ 
1% 1,120 200-230/460V AC 5.8/2.9 віп 4 Vein 11%іп FC3156F 3RCT7 


za 


3-Phase Condenser 
) Fan Motors With 
—- ка: INPRO Rings 


1% 1075 200980 70/35 Ут 4Vein 11 іп FCI156F 3RCTS | 2MDW3 


20RK78 
= NEMA frame: 56YZ (6%" body dia.) 
Nameplate Full Load Shaft Shaft Length Max. Ambient Нет . " 
HP — RPM Voltage Amps Dia. Length Less бһай Temp. No. _ = Enclosure: open air-over 
— 208-230/460V AC — 4.3-4.3/2.1 Ki 555i 9% i 7042 20RK80 . ацы 
i - .9-4.3/2. віп віп ^ in Е inn: i 
1 850 208-230/460V АС 5.0-5.0/2.5 96 in 5 96 in 10% in 70°C  20RK79 " Thermal protection: thermostat, except 20RK77 is auto 
825 208-230/460V AC  5.2-5.2/2.6 56 in 3in 10 in 60°C 20RK78_ = Service factor: 1.0 
1% 1140  208-230/460V AC | 5.3-5.3/26 Kin 5% in 10% in 70°C 20ВК82 Insulation: Class F 
ТЕ, * i 5% | ЕЛ С 
ба Е и 208 230480 АС 7.8-7.8/3.9 $6 in 5% in w yi in m C наз М Inverter rated | | 
% 575 230/460V AC 3.1/1.60 % in 3 vin 1034 in 60°C  20RK7; = Mounting position: vertical shaft up 
1 1140 208-230/460V AC _ 43-43/21 Kin 5% in 9% in 70°C 20RK85_ а Bearings: ball 
850 208-230/460V AC 5.0-5.0/2.5 Hin 5% in 10% in 7052 20RK84 TE ; 
1% 1440 208-230/460/ АС. 5.3-5./2.6 іп | 5%іп 10 4 in 70*C ?авК871 Includes premounted INPRO grounding rings. Conduit entry 
2 1140 208-230/460/ AC 7.8-7.8/3.9 96 in 556 in 1094 in 70°C  20RK88 located at shaft end. Keyed and flat shaft. 
ECM Condenser Fan AC Motors резе 
» Enclosure: Totally Enclosed Air-Over Electronically commutated (EC) motors have a 
= Rotation: CW/CCW built-in microprocessor controller that allows 
= Thermal protection: auto the user to control the motor speed. They are 
= Service factor: 1.0 more energy efficient than single-speed general 
a Insulation: Class В purpose AC motors and can replace shaded pole 
48UT99 = Bearings: ball and permanent split capacitor motors used in 
= Duty: continuous refrigeration and air conditioning equipment. 
Nameplate Body Full Load Ring to Shaft Length Max. Ambient Mfr. Item 
HP RPM Frame Dia. Voltage Amps Ring Center Dia. Shaft Length Less Shaft Temp. Brand Model No. 
1-Speed, Rigid Base Mounting, Horizontal or Vertical Shaft Up 
2% 1,200/300 56HZ 6 лв in 460V AC 27 — 36 in 334 in 10 1s in 65°C U.S. Motors 6260500 547Х80 
2% 1,200/300 56HZ 6%ein 208-230VAC — 6.5-5.8 — 36 in 3% in 10 sin 65°C U.S. Motors  6361E0 547Х79 
2-Speed, Stud Mounting, All Angle 
% 1,100/850 48 5% in 208-230/ AC 28 2 ^ in Ye in 3 in 5 in 60 °C Genteq 6301 480Т99 
% 1,100/850 48 59&in 208-230/ AC 3.5 2 V in in 3in 6 in 60 °C Genteq 6303 480001 
2-Speed, Stud Mounting, Vertical Shaft Down ў қ J Д X 
1,075/825 48Y 5% іп 208-230/ AC 25 3 Me in Ye in 4 V. in 5 9 in 60°C U.S. Motors 5561Е0 547Х56 
54 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШЇ 


MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


3-Phase High-Ambient 
Condenser Fan Motors 


= NEMA frame: 56YZ (5%" body dia.) = Service factor: 1.0 24PR70 
= Enclosure: open air-over = Insulation: Class F 
» Rotation: CW/CCW = Mounting position: vertical shaft up — | 
» Thermal protection: thermostat, = Bearings: ball af 
except 24PR76 is auto = Duty: continuous 
Rugged design and features inverter-duty windings. Suitable for use in commercial air 24PR76 
conditioners. Keyed and flat shaft. 
Nameplate Full Load Shaft Length Max. Ambient Item 
HP RPM Voltage Amps Dia. Shaft Length Less Shaft Temp. No. 
Band-Mount 
1,140 208-230/460V AC 4.3-4.3/2.1 Kin 5 9s in 934 in 70*C 24PR72 
1 850 208-230/460V AC 5.0-5.0/2.5 9 in 5 94 in 1034 in 70*C 24PR71 
825 208-230/460V AC 5.2-5.2/2.6 $6 in 3 in 10 іп 60°C 24PR70 
1% 1,140 208-230/460V AC 5.3-5.3/2.6 $6 in 5 95 in 1034 in 70*C 24PR74 
2 1,140 208-230/460V AC 7.8-7.8/3.9 Kin 5 %in 10% in 70°C 24PR75 
Rigid Base-Mount 
Y 575 230/460V AC 3.1/1.60 96 in 3A in 1034 in 60 °C 24PR76 
1 1,140 208-230/460V AC 4.3-4.3/2.1 36 in 5 96 in 9% in 70*C 24PR78 
850 208-230/460V AC 5.0-5.0/2.5 Hin 5 96 in 10% in 70*C 24PR77 
15 1,140 208-230/460V AC 5.3-5.3/2.6 Hin 5 56 in 10 Жіп 70*C 24PR80 
2 1,140 208-230/460V AC 7.8-7.8/3.9 Kin 5 %in 1034 in 70*C 24PR81 


JuggerNaut 3-Phase High- G 
entury* 


Ambient Condenser Fan Motors 
= NEMA frame: 56HZ (6%" body dia.) = Mounting: base/stud/band 


= Enclosure: open air-over = Mounting position: horizontal or vertical shaft up 
= Thermal protection: auto = Bearings: ball 

= Service factor: 1.0 = Max. ambient temp.: 70°C 

= Insulation: Class F = Duty: continuous 

= Inverter rated = Stud pattern: 4%" x 476" 


Replace OEM motors in commercial condenser fan applications. Energy-efficient design ensures 
performance in elevated temperatures. 56H rigid base is easy to remove for mounting flexbility 

(except 429J46 and 490T58 do not have a removable base). Feature an innovative VCM (voltage 
change module) to ease installation and a large water slinger to help protect bearings. 60/50 Hz. 


Nameplate Full Load Shaft Length Mfr. Item 

HP RPM Voltage Amps | Dia. Shaft Length Less Shaft Model No. 
1,140 200-230/460V AC 4.0-3.8/2.0 % in 6 in 10 % in H1050AV1 429J40 
1 850 208-230/460V AC; 190/380V AC 5.4-5.1/2.7 ув іп біп 12 Vin H1053RBV1 490758 
850 208-230/460V AC 5.4-5.1/2.7 % in 6 in 12 76 in H1053AV1 429.44 
1% 850 208-230/460V AC 6.6-6.6/3.3 % in 6 in 12 Vin H1054RBV1 429.46 
850 208-230/460/ AC; 190/380V AC 6.6-6.6/3.3;6.0/3.0 Ув іп біп 12 %in H1054AV1 429J45 
2 1,140 208-230/460V AC 1.0-7.0/3.5 ysin 6 in 12 ein H1052AV1 429J42 


3-Phase Condenser Fan Motors (century: 


= NEMA frame: 56Ү (6%" body dia.) = Mounting position: vertical shaft up, 


= Thermal protection: auto except 4MB89 and 4ME20 are all-angle 
= Service factor: 1.0 = Bearings: ball 
= Insulation: Class B = Max. ambient temp.: 60°C 


= Duty: continuous 
Energy-efficient motors have cooler running temperature to ensure longer life performance. 


For 5-ton and larger commercial outdoor condensers. 429038 4ME20 
Nameplate Motor Shaft Full Load Shaft Length Mfr. Item 
HP RPM Rotation Voltage Amps Mounting Dia. Shaft Length Less Shaft Model No. 
Open Air-Over 
Vb 1,140 CW/CCW 200-230/460V AC 1.30/2.8-2.6 Band/Stud іп 6 Vic in 10 ^ in H564 4МВ87 
% 1,140 CW/CCW 200-230/460V AC 1.50/3.0-2.8 Band/Stud іп 6 Vic in 10 54e in H567 4MB85 
1 1,140 CW/CCW ^ 200-230/460V АС 4.6-4.3/2.3 Stud S6 in 6 Ye in 10 7ле іп H667V1 429538 
850 CW/CCW 200-230/460V AC 4.4-4.0/2.00 Band % in біп 9 s in H686 4ME24 
1% 1,140 CW/CCW 200-230/460V AC 5.1-5.0/2.5 Stud іп 6 %6 in 10 '%e in H767V1 429539 
1,140 CW/CCW 200-230/460V AC 5.1-5.0/2.5 Rigid Base іп біп 11 9e in 56T110RR40003A2 4МЕ22 
2 1,140 CW/CCW 208-230/460V AC 3.1/6.8-6.2 Band іп 6 ўв in 12 in H699 4MB89 
Totally Enclosed Air-Over ae Е e] E ы у 
1 1,140 CW/CCW 200-230/460V AC 3.8-3.6/1.80 Rigid Base % in 3 94e in 11 94e іп H685V1 4ME20 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 55 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. ef 
HVAC Motors Details on page A1. E 


Split-Phase Evaporative Cooler AC Motors (Century: ШЕП e 


= Enclosure: open dripproof = Mounting position: | These motors are single phase with a lower starting torque for softer 


= Thermal protection: auto all angle startup where the cooling fan must gradually come up to speed after 
= Service factor: 1.0 » Bearings: ball startup. They power the fans inside evaporative coolers that move air into 
= Insulation: Class B » Ring dia.: 2%" the unit to cool the air and then recirculate it into the surrounding area. 
Nameplate Full Load Shaft Shaft Length Max. Ambient Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Dia. Length Less Shaft Rotation Temp. Brand Model No. 
1-Speed, Cradle Base Mount 
% 1,725 562 115УА6 78 win 1%in 7'9вїп  CW/COW 40°C Century VB2054BVi 2НТК8 
% 1,725 560 115УА6 65 win 1%in 7%віп CW/CCW 40°C Century VB2034BVi ^ 2HTK4 
ЕЛ 1,725 56  115VAC 106 іп 1%in 7 «in  CW/COW 40 *C Century VB2074BVi 2НТІЗ 
1-Speed, Ring Mount 
1,725 562 115VAC 78 Yin 1%in 739in  CCWLE 40% Century VB2054V1 2HTK7 
ГА 1,725 56  230VAC 48 Ain T%in 7%in CWSE 40 *C Weg .50180510ЕС56  6AYP5 
1,725 56  115VAC 82 win iMein 776in CWSE 40°C Weg .50180S1AEC56 бАҮР8 
9 1,725 560 115УА6 6.5 win Тіп 7%біп (СОМЛЕ 40 *C Century VB2034V1 2HTK3 
Е 1,725 56  115VAC 66 Ain 1Йіп 7%in CWS 40 *C Weg .38180S1AEC56 БАҮРТ 
y, 1.725 567 115VAC 106 Yin Тіп 71%У6іп СОМЕ 40 *C Century VB2074V1 2HTL2 
1 1,725 567 115VAC 107 in 1%іп 71У6іп — 40 *C 0.5. Motors 6769 55MM54 
2-Speed, Cradle Base Mount 
(4. 1,725/1,140 56  115VAC 98/64 іп 1%in 7 %ein  CW/CCW 40 *C Century SVB2074BV2 _ 2HTLG 
78, 1/6 1725/14140 567 115VAC 6.934 Win Tin 7%ein  CW/CCW 40°C Century SVB2034BVi 2НТК6 
2-Speed, Ring Mount 
17251140 567 115УАС 8541 in 1%in 7 '%6in (СОМЛЕ 40°C Century SVB2054Vi 2НТК9 
1/6 1429/1140 567 230VAC 4420 ein 160 7 sin (ОМЕ 40 *C Century SVB2054HV1  2HTL1 
i 1,800/1,200 56  115VAC 82/46 Win 1йп 7%in CWSE 40 *C Weg 5082051АЕС56 бАҮМ9 
1,800/1,200 56  230VAC 4821 іп 1%in 7%in CWSE 40 *C Weg .50820S1DEC56  6AYP2 
Y& Vo 1,7251140 567 115VAC 6.9/4.0 Уі 1%іп 7 1Убіп СОМЕ 40 *C Century SVB2034V1 2НТК5 
1.1/9 1,800/1,200 56  115VAC 6.037 іп 1йЙіп 7 %in CWSE 40 *C Weg .33820S1AEC56 бАҮМ8 
yy — 25 /,140 — 567 15VAC 105/50 Уп 132in 7 vein CCWLE 40 *C Century SVB2074V1  2HTL4 
2HTK9 ы 17251140 567 230VAC 5.6/28 Ип Тіп 7%6іп CCWLE 40°C Century $\УВ2074НУ1___2НТ15 


Capacitor-Start (& шу- [IBI 
ntury* Ц 


Evaporative Cooler AC Motors 


» Enclosure: open dripproof These evaporative cooler AC motors have a capaci- 
= Thermal protection: auto tor that provides additional power during startup for 
= Service factor: 1.0, except 5DVX1 is 1.25 higher starting torque. They power the fans inside 
» Insulation: Class B evaporative coolers that move air into the unit to cool 
= Mounting position: all angle the air and then recirculate it into the surrounding 
E » Duty: continuous area. The higher torque allows these single-phase 
6AYP6 a Ring dia.: 212" motors to move heavier loads at lower speeds. 
Max. 
Nameplate Full Load Shaft Length Ambient Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Bearings Dia. Shaft Length Less Shaft Rotation Temp. Brand Model No. 
1-Speed, Cradle Base Mount 
1 1,725 56 115/208-230V АС 14.4/7.2-6.6 Ball 96 in 176 in 9i%ein  — CW/CCW 40°С Century V1104BL 5DVX1 
1-Speed, Ring Mount 
A 1, 56 230V AC 5.5 Ball 36 in Tin 7 іп CWSE 40°С Weg .75180S1DEC56  6AYP6 
1,800 56 115V AC 10.4 Ball іп 175 in Tin CWSE 40°C Weg .7518051АЕС56 БАҮР9 
2-Speed, Cradle Base Mount 
1 — 1725/1140 56Z 115V AC 12.7/7.6 Sleeve A in 2 Vs in 9 Asin COWLE 40 °C Century SV2104V1l1 38Р091 
1 1,725/1,140 562 230V АС 6.4/3.9 Sleeve % in 2 Ys in Isin  CW/CCW 40°С Century SV2104HV2  6FJF4 
2-Speed, Ring Mount 
м, м _1.725/1,140 56 115\/ АС 10.3 Ball %іп 1%іп 7 іп CWSE 40 °C Weg ./5820S1AEC56 БАҮР0 
А 1,725/1,140 56 230V AC 5.5 Ball in Tin Tin CWSE 40°C Weg .75820S1DEC56 БАҮРЗ 
1,4 1,725/1,140 56 230V AC 6.5 Ball % in T%in 874 in CWSE 40 *C Weg 001820S1DEC56 6AYP4 


Capacitor-Start/Run Evaporative Cooler AC Motors (century: ШЕП 


= Enclosure: open dripproof » Bearings: ball Feature a main winding and an auxiliary winding with both a start 

= Thermal protection: auto = Duty: continuous capacitor and a run capacitor for additional power during startup for 

» Insulation: Class B a Ring dia.: 2%" higher torque and higher operating efficiency when powering the fans 

= Mounting position: all angle inside evaporative coolers. The fans move air into the unit to cool the air 


and then recirculate it into the surrounding area. 


4UE51 


Motor 
Nameplate Full Load Service Shaft Length Max. Ambient Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Factor Dia. Shaft Length Less Shaft Rotation Temp. Brand Model No. 
1-Speed, Cradle Base Mount 
1% 1,725 567 115/230V АС 14.0/7.0 1 Фіп 2 ^in 11 Vein CW/CCW 40°C Century V1154BV1 4UE51 
2 1,725 56Z 115/230V АС 17.0/8.5 1.15 7$ in 2 VÀ in 11 Yin CW/CCW 40°C Century 56B17DRS40004A2A 40Е50 
2-Speed, Ring Mount 
1,% 1725,40 56 115V AC 12.1 1 ye in 1 іп 8 біп CWSE 40°C Weg 001820S1AEC56 6AYP1 


3-Phase Evaporative Cooler AC Motors 


= Enclosure: open dripproof recirculate it into the surrounding area. They have a high 
= Mounting position: all angle starting torque compared to single-phase models of the same 
Highly efficient AC motors power the fans inside evaporative HP, rpm, and frame size. Motors require no capacitors to start 
6FFHO — coolers that move air into the unit to cool the air and then or run which can wear out and fail. 
Nameplate Full Load Shaft Max. Ambient Mfr. Item 
HP RPM Frame Voltage Amps Dia. Rotation Temp. Model No. 
1-Speed, Rigid Base Mount 
ЕЙ 1, 56 208-230/460V Аб | 3.5-3.2/1.60 іп CWSE 40°C 110461 6FFH3 
3 1,800 182T 208-230/460V АС 10.6-9.6/4.8 Tin CWSE 40°C 110465-9 6FFHO 
5 1,800 184T 208-230/460V АС. 16.7-15.2/7.6 Гу іп CWSE 40°C 110466-9 6FFH1 
56 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


шы 


Direct-Drive 
and Belt-Drive 
Ventilator Motors 


= Thermal protection: auto, except for 
4YU38, 4YU39, 4YU40, and 6XWJO 
= Max. ambient temp.: 40°C, N 
except 4YU31 is 65°C 
= Duty: continuous — 
= Permanent split capacitor 
motors include capacitor 
Designed specifically as replacement 


. 4HZ61 6xWwJo 
motors for Dayton? ventilators. 
Nameplate Full Load Shaft Item 
HP RPM Frame Enclosure Rotation Voltage Amps Mounting Bearings Dia. Shaft Length No. 
Direct-Drive, Shaded Pole 
о 1,550/1,300/1,050 3.3 Open Air-Over CCWSE 115V AC 1.30 Stud Sleeve Js in 3in 4YU32 
ya, 1:990/1,30071,050 33 Open Air-Over CCWSE 115V AC 1.60 Stud Sleeve 3e in 3 in 4YU33 
1,550 3.3 Open Air-Over CCWSE 115V AC 1.40 Stud Ва! Ae in 3in 4HZ66 
Yoo 1,550/1,300/1,050 44 Open Air-Over CCWSE 115V AC 2.0 Stud Sleeve Yin 2% in ТАСЕВ 
Direct-Drive, Permanent Split Capacitor 
Vio 850 48Y Open Air-Over CCWSE 115V AC 1.60 Stud Bal Yin 3in 4HZ62 
850 48Y Open Air-Over CCWSE 115V AC 1.60 Stud Bal Hin 3in 4HZ64 
1.750 48Ү7 Totally Enclosed Air-Over CWLE TT5V АС 170 Stud Bal Yin TV in 4YY56 
% 1,550/1,300/1,050 48Ү Totally Enclosed Air-Over CCWSE 115V AC 170 Stud Sleeve Yin КЕЛШ TAGF9 
1,550/1,300/1,050 42Ү Open Air-Over CCWSE 115V AC 2.6 Stud Bal Yin 2% in 4YU34 
860 48Y Open Air-Over CW/CCW 115V AC 2.0 Stud Sleeve Yin 2% in 4YU19 
1,650 48Ү7 Open Air-Over CCWSE TI5V АС 23 Stud Ball win 3in 4HZ60 
% 1,140 48Y Open Air-Over CW/CCW 115V AC 2.2 Stud Bal Yin 2% in 4YU23 
1,140 48Y Open Air-Over CW/CCW 115V AC 2.2 Stud Bal Yin 4 in 5BE62 
850 48Y Open Air-Over CCWSE 115V AC 24 Stud Bal іп 3 in 4HZ68 
1.725 48Y Open Air-Over CW/CCW 115V AC 3.6 Rigid Base Ва! Yin 3% in 4YU27 
1,725 48Y Open Air-Over CW/CCW 115V AC 42 Stud Bal Yin 3 ^in 5ВЕ52 
и 1,140 48 Open Air-Over CW/CCW 115V AC 32 Stud Bal Yin 2 іп 4YY54 
860 562 Open Dripproof CW/CCW 115V AC 4.8 Cradle Base Bal y in 254 in 4YU20 
850 48Y Open Air-Over CCWSE 115V AC 32 Stud Ва! % іп Зіп 4HZ65 
1,650 48Y Open Air-Over CW/CCW 115V AC 4.0 Stud Bal Yin 3 in 4HZ67 
1,140 56Z Open Air-Over CW/CCW 115V AC 4.7 Stud Bal ys in 2% in 5BE64 
1.100 48Y Open Air-Over CCWSE 115V AC 4.1 Stud Bal іп Зіп 4HZ69 
Y 1.100 562 Open Dripproof CW/CCW 115V AC 4.7 Cradle Base Bal Hin 2% in 4YU24 
1,100 562 Open Dripproof CW/CCW 115V AC 4.7 Face Bal y$ in 4 ain 6TWL4 
860 56HZ Open Air-Over CW/CCW 115V AC 5.5 Cradle Base Bal y in 3 Ain 4YU21 
850 48Y Open Air-Over CCWSE 115V AC 4.1 Stud Ва! % іп Зіп 4Н770 
1,725 487 Open Air-Over CW/CCW 115/230V AC 6.0/3.0 Rigid Base Ва! 7 in 3in 4YU28 
1,725 482 Open Dripproof CW/CCW 115/230V AC 6.0/3.0 Stud Ва! Yin 3in 5ВЕ54 
Vs 1,650 48Y Open Air-Over CCWSE 115/230V AC 8.0-4.0 Stud Bal % in 3 in 4HZ63 
1,140 56Z Open Air-Over CW/CCW 115/230V AC 5.4/2.7 Stud Ва! y$ in 2A in SBE66 
1,100 48Y Open Air-Over CCWSE 115/230V AC 5.2-24 Stud Bal іп КАШ 4HZ61 
860 482 Open Air-Over CW/CCW 115/230V AC 6.0/8.0 Rigid Base Ва! Yin 3in 4YU22 
1,725 487 Open Air-Over CW/CCW 115/230V AC 1.0/3.5 Rigid Base Ва! Te in 3in 4YU29 
34 1,725 482 Open Air-Over CW/CCW 115/230V AC 7.0/3.5 Stud Ва! Yin 2 Фіп 5ВЕ5б 
1,140 487 Open Air-Over CW/CCW 115/230V AC 8.0/4.0 Rigid Base Ва! Yin 3in 4YY55 
1,100 48Y Open Air-Over CCWSE 115/230V AC 10.0-5.0 Stud Bal % іп 3% in 4HZ71 
1 1,140 487 Open Air-Over CW/CCW 115/230V AC 11.4/5.7 Rigid Base Ва! Te in 3in 4YU26 
1,140 482 Open Air-Over CW/CCW 115/230V AC 11.4/5.7 Stud Ва! % in 3in 5ВЕ68 
Direct-Drive, Capacitor-Start 
% 1,725 56 Open Dripproo: CW/CCW 115/208-230V AC 10.6 Cradle Base Bal yb in 175in 4YU35 
1 1,725 567 Open Dripproo: CW/CCW 115/208-230V AC 12.8/6.4-6.4 Stud Bal & in РЕЛШ БВЕ58 
T% 1,725 567 Open Dripproo: CW/CCW 115/208-230V AC 13.277.2-6.6 Stud Ball 8 ІП 2Win 5ВЕб0 
Direct-Drive, 3-Phase 
1 1,725 56 Open Dripproo: CW/CCW 208-230/460V AC 34-3.4/1.70 Rigid Base Bal yb in 175in 4YU38 
TR 1,725 56H Open Dripproo: CW/CCW 208-230/460V AC 4.8-4.8/2.4 Rigid Base Ват & in TAn 4YU39 
2 1,725 56H Open Dri CW/CCW 208-230/460V AC 6.2-6.2/3.1 Rigid Base Ват TAn 4YU40 
Belt Drive, Capacitor-Start 
YA 1,725 48YZ Open Dripproo CW/CCW 115/208-230V AC 6.2/2.8-3.1 Cradle Base Ва! ГАШ 1 "sin 1A661 
т 1,725 482 Open Dripproo CW/CCW 115/208-230V AC 5.8/3.1-2.9 Cradle Base Ва! Yo ІП Tin TAGG2 
Yo 1,725 56 Open Dripproo CW/CCW 115/208-230V AC 7.2/3.6-3.6 Cradle Base Bal ЕЗШ 176 in TAGG3 
1 1.725 56 Open Dripproo CW/CCW 115/208-230V AC 12.8/6.4-6.4 Cradle Base Ва! ЕЗШ Tin 4YU30 
1» 1,725 56H Open Dripproo CW/CCW 115/208-230V AC 13.2/7.2-6.6 Rigid Base Ва! % in 2% in 4YU31 


Motor to Ventilator Cross Reference 


Motor Ventilator (Used In) | Motor Ventilator (Used In) | Motor Ventilator (Used In) 

Belt Drive F Direct Drive Direct Drive 

1Абб1 1МВЕ6 2RB59 2RB60 2RB61 3HFL6 20FT09 -- |1АбЕ8 160531 160532 2RB53 5DVPO 5DVP1 5DVP2 5DVP3 5DVR7 -- — — |4ҮҮ54 4Н749 4HZ51 4YC73 — | 

1AGG2 1MBE7 2RB62 - |TAGF9 28886 5TCK8 |4ҮҮ55 4HZ53 4HZ55 4YC77 — | 

1AGG3 1MBE8 2RB63 28864 3ATT8 3HFL7  — — |4YU19 4HZ44 4Н746 4Н748 4HZ50 4YC68 4YC70 4YC72 GKWK4 — — -- |4ҮҮ56 4dYC86 — — 

4YU30 1МВЕ9 2ТЕЗЗ 3ATT9 3ATU7 3GY70 5Р/07 7A626 4YU20 4Н752 4Н754 4YC73 5BE52 4YC88 4YC91 4ҮС92 O93 

AYU31 2TE34 3ATU5 ЗАТО9 3GY71 3HFL8 SPVOB — |4Үй21 4YC76 — = -- -- |5ВЕ54 4YC49 4ҮС56 4ҮС90 4ҮС94. 

4YU35 3ATU2 3ATU4 5PVO6 -- — — |4Ү022 4HZ56 4Н758 | БВЕ56 4ҮС57 4ҮС58 -- -- 

“4YU38 3ATUT ЗАТОЗ 30Ү66 — = — = |4Ү023 160538 20FT10 20FT12 4HZ36 4HZ38 4Н740 4HZ42 5DVR9 5DVT1 5TCLO GKWES) 5BE58 4YC51 4YC59 -- = 

4YU39 3ATU6 3GY67 — 4YU24 4YY75 5ТСІ1 БВЕ60 4YC53 4YC61 — = 

“4YU40 3ATU8 3GY68 3GY73 -- — — -- |4YU26 4Н757 497259 - -- --  |BBE62 4YC48 4ҮС87 4YC89 -- 

“6ХМІ20 2TE35 3ATVi 3GY69 3GY74 — — -- [4YU27 16D535 20FT11 20FT13 2RB87 4HZ37 49739 AHZAi 49743 4ҮС69 BDVTO 6KWK6 5BE64 4ҮС50 — — 

j 4YU28 160536 160537 4YC69 4YC71 5DVP8 5DVP9 5TCK - — = — |БВЕ66 4YC52 4YC54 4ҮС60 4ҮС62 
|4YU29 4HZ45 4Н747 5ВЕб8 4YC55 4YC63 -- == 
4YU32 160528 160529 4HZ32 4HZ34 4YC64 5DVN8 5DVN9 5DVR6 5TCK6 - — [|erWL4 4YC72 — = = 


|AYU33 160530 4Н733 4HZ35 4ҮС65 -- 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 57 
INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


MOTORS 
HVAC Motors 


Stationary Pedestal Fan AC Motors 


= Thermal protection: auto Built-in yoke bracket or yoke strap for mounting 
= 60 Hz the motor to the pedestal. Studs can be used 

= Service factor: 1.0 to mount the fan guard directly to the motor's 

= Insulation: Class B shaft end shield. Used as replacement motors in 
= Bearings: ball pedestal fans, some wall-mount fans, and can 

= Max. ambient temp.: 40°C; 60PV47 (100°C) circulate air in factories, schools, warehouses, 

= Duty: continuous, except 60PV47 and 60PV48 and other large indoor areas. 


marathon” 


Motors 


10 Ft. Cord 
Nameplate Full Load Body Shaft Overall and Pull Mfr. Item Capacitor 
HP RPM Frame Rotation Voltage Amps Dia. Dia. Shaft Length Length Chain Switch Brand Model No. Req. 
reer Capacitor, 1-Speed ШЕЛІ, Enclosed Air-Over Enclosure 
18 48Ү7. CW. T15V АС 48 5% in vein 2%in 9% in Yes Dayton 40Х64 4UX64 neluded 
7 825 48YZ CW/CCW 187 АС 6.4 5% in Hin Tin 10 in No Dayton 4UX59 4UX59 ncluded 
‘Permanent Split Capacitor, T-Speed, Totally Enclosed Nonventilated Enclosure 
М 1,625 487 CW/CCW 115/230V АС 3.6/1.80 5 Ts in Yo in 2 іп 10 %6 in No Marathon 048Л1712005 32PFT1 ncluded 
Ы 1.075 48Y COWSE 115/280V АС 2.4/1.20 5 yb in vin 2%in = = Leeson 191891.00 60PV48 No 
VA 1,625 R48Y CCWSE 115/230V AC — 46/23 5% in Yo in 2% in = = Leeson 191873.00 60PV47 No 
Permanent Split Capacitor, 2-Speed, 0 а Air-Üver Enclosure 
Va 1,075 48YZ CWSE 115V AC 3.1 5 % in Yo in 33iin 10 24 in Yes Dayton 4UX60 4UX60 ncluded 
Permanent Split Capacitor, 2-Speed, Totally Enclosed Air-Üver Enclosure 
М 1,075 48YZ CW/CCW 115V AC 3.1 5% in Yo in 210 іп 10 A6 in No Dayton 3M504 3M504 ncluded 
: 1,075 48YZ CWSE 115V AC 3.1 5% in Yo in 3in 9 16 in Yes Dayton 4UX61 4UX61 ncluded 
9 1,075 48YZ CW/CCW 115V AC 5.3 5 yb in Yo in 2 іп 10 Ys in No Dayton 3M469 3M469 ncluded 
: 1,075 48Y CWSE 115V AC 5.3 5% in У in 2 Vb in 10 % in Yes U.S. Motors 1935 55ML51 Yes 
9 1,075 48YZ CW/CCW 115V AC 72 5% in Hin 2% in 10 77s in No Dayton 3M505 3M505 ncluded 
: 1: 1075 48YZ CWSE 115V AC 5.8 5 іп іп 3 Vic in 10 74s in Yes Dayton 4UX63 4UX63 ncluded 
"Split-Phase, 1 -Speed, Üpen Air-Üver Enclosure 
"n 1,725 48YZ CW/CCW 115V AC 4,9 5 іп Yo in 2in 9%in No Dayton 6K403 6K403 No 
1,725 48YZ CWSE 115V AC 49 5% in % in 2in 10 in Yes Dayton 4UX66 4UX66 No 
"m 1,725 48YZ CW/CCW 115V AC 48 5% in Yo in 2 in 10 %in No Dayton 6K410 6K410 No 
1,725 48YZ CW/CCW 115V AC 48 5 yin Hin 2in 10 іп Yes Dayton 4UX68 4UX68 No 
9 1,725 48YZ CW/CCW 115V AC 7.9 5 % in Hin 2 jin 10 Жіп No Dayton 6K405 6K405 No 
Е 1,725 48YZ CW/CCW 115V AC 6.5 5 % in іп 2 V5 in 10 in Yes Dayton 40Х65 4UX65 0 
“Split-Phase, 1-Speed, Totally Enclosed Air-Over Enclosure 
у 1,725 48YZ CW/CCW 115/ AC 45 5% in vin 2in 10 in 0 Dayton 6K406 6K406 0 
1 1,725 48YZ CWSE 115V AC 4.5 5 іп Ув in 2in 10 in Yes Dayton 4UX67 4UX67 No 
18 Т,725 48Ү7 CW/CCW TI5V АС 18 55 in vein 2in 10 %in 0 ayton 6K807 5К807 0 
у 1,725 48YZ CW/CCW 115/230/ AC — 6.9/3.5 5% in Hin 2 in 10 i in No Dayton 6K411 6K411 No 
5 1,725 48YZ CW/CCW 115V AC 6.6 5 yb in Hin 2in 10% in No Dayton 6K809BG 6K809 No 
Oscillating Pedestal Fan AC Mot Арі 
sciliating Pedestal ran otors 
= Thermal = Bearings: ball For use with air circulators where the motor is mounted 
protection: auto = Max. ambient directly to the fan column. Studs can be used to mount the fan 
= 60 Hz temp.: 40°C guard directly to the motor's shaft end shield. Used as replace- 
= Service factor: 1.0 = Duty: continuous ment motors in oscillating pedestal fans and can circulate air 
4C354 = Insulation: Class B in factories, schools, warehouses, and other large indoor areas. 
10 Ft. Cord 
Nameplate Full Load Body Shaft Overall and Pull Item Capacitor 
HP RPM Frame Rotation Voltage Amps Dia. Dia. Shaft Length Length Chain Switch No. Reg. 
Permanent Split Capacitor, 2-Speed, Totally Enclosed Air-Over Enclosure 
A 1,075/875 CWSE 115V AC 2.8 5% in Yin 3 Vs in 13 16 in Yes 46354 Included 
Y 1,075/875 ДҮ? CWSE 115V AC 4.5 5% in % in 3 Vic in 13 ie in Yes 56040 Included 


Replacement Motors for Spot Cooling 
and People Cooling 


= Frame: non-standard 

= Enclosure: totally enclosed air-over 
= Thermal protection: auto 

= Service factor: 1.0 

= Bearings: ball 

= Max. ambient temp.: 40°C 

= Capacitor included 


шш 


These direct drive, permanent split capacitor 
(PSC) motors have a capacitor that decreases 
the amount of power consumed for a given 
load making them more energy efficient than 
shaded pole motors. They provide smooth, 
Soft, start-ups in fans, blowers, and are 
replacements for select Dayton ventilators. 


42LD14 


42LD22 
Motor 
Nameplate Full Load Mounting Shaft Replacement Item 
HP RPM Rotation Voltage Amps Type Dia. Shaft Length For No. 
1 Speed, 4.9 in Body Dia. 
Vis Е CWSE 115V AC 1.20 Yoke Ў in 3in Dayton 1ZCN7D 42LD24 
1 Speed, 5.7 in Body Dia. 
» 1,100 CWSE 115V AC 42 Yoke Yin 3 in Dayton 4VAC5D 42LD16 
‘i 1,670 CWSE 115/230V AC 5.2/2.6 Yoke Yin 3in Dayton 4VAC6D, Dayton 4VAC7D 421017 
ў 1,100 CWSE 115V AC 3.6 Yoke VATI 3 in Dayton 4VAC4D 421015 
VA 1.100 CWSE 115V AC 2.8 Yoke Yin 3in Dayton 4VAC3D 42LD14 
1 Speed, 6.5 in Body Dia. 
1 1,100 CWSE 115V AC 10.0 Base % in 2 in Dayton 1LXN4D 42LD18 
1 Speed, 6.8 in Body Dia. 
Y» 1,100 CWSE 115/230V AC 4.3/2.3 Yoke Yin 3in Dayton 1VCG2D 421021 
1% 1,100 CWSE 115/230V AC 3.6/1.8 Yoke У іп 3 in Dayton 1VCG1D 42LD20 
VA 1,100 CWSE 115/230V AC 2.9/1.50 Yoke Yin 3in Dayton 1VCF9D 42LD19 
2 Speed, Е 7 in Body Dia. 
1,100/850 CWSE 115V AC 4.2/3.3 Yoke Yin 3 in Dayton 1VCH5D 421023 
f 1 100/850 CWSE 115V AC 3.6/3.0 Yoke Vo in 3 in Dayton 1VCH4D 421022 
® Е = - - 
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MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


^ 
Б Ring/Stud 
4UE30 
Cradle Base Stud 
4LY82 4LY86 ( 
Permanent Split Capacitor Unit Heater Motors Century” 
a Enclosure: totally . Provide smooth and softer startups for fans and blowers that must gradually come up to speed after startup. 
enclosed air-over " Thermal protection: auto They have a capacitor that decreases the amount of power consumed for a given load. Use with unit heaters 
= Rotation: CW/CCW "= Service factor: 1.0 and other shaft-mounted fan and blower equipment in dusty, dirty, noncombustible environments. Cradle 
= Duty: continuous base models have 1" x 4c" mounting slots in a 11/6" x 31⁄2" pattern. 
Motor Length Ring to Max. 
Nameplate Full Load Ins. Mounting Body Shaft Shaft Less Ring Ring Stud Ambient Нет 
HP RPM Voltage Amps Class Type Bearings Dia. Dia. Length Shaft Dia. Center Pattern Temp. No. 
1-Speed, 42Y Frame 
Vi 1,075 115V AC 2.1 A  CradleBase Sleeve біп Vin 2%in 4'$9win 2%in 4%віп — 40°C 41Ү82 
1-Speed, 48Ү Frame 
1,075 115V AC 2.00 B Stud Ball 5%іп Ип 3%in 5 Yin = — _ 396° х 356" SE, 4145" x 2%" SE 60°C 41У86 
Y 1,075 115V AC 2.00 B Stud Ball 5%іп Yin 3%in 5 %in — — 3%" x 39" OSE, 47" x29 SE 60900 41/04 
1,075 115V AC 2.00 B Ring/Stud Вай 5%in ‘in 5%in Sin 20іп  4'Yein 39 x3 SE, 47" X294e SE 60°C ^ 4UE26 + 
1140. 115/208-230/ AC 31,160 В  CradleBase Ball 5%in ‘in 59&in 7%in 2%in 6%in 394" x 35" SE 60°C — 4HCJ2 
4 1,075 115V AC 41 B Stud Ball 5%іп Уі  3in 5 “in — — 3 х 356" SE, 415" x 2%" SE 400 41/90 
1,075 115/ АС 44 B Ring/Stud Вай 5%in Win 5%in Sin 2%in 4'%ein 39 x3 Е, 47" x 2e SE 4096 4UE27 { 
1,075 208-230V AC 1.10 B Ring/Stud Ball 5%in п 5%in Бип 2Йіп 4 Увіп 358" x 354" SE 400 40Е30 + 
» 1,075 115V AC 5.0 A Stud Ball 5%іп Уі  3in 5%in 2%in 5%ein  3%"x 3%" SE, 49 x 29e SE 40°C 4HCH8 
э 1,075 115V AC 5.0 A  Ring/Stud Bal 5%in Уі Sin 5%in 2%in  53win 399 X39 SE, 4%" x 24e SE 40C 40Е28 { 
% 1140 115/208-230/ АС 5.6,28 В Сбгайе Вае Ball 5%in Win 5 Yuin бип 2%in 7%in 394" x 354" SE 60°C AHCH7 
2-Speed, 48Y Frame 
у 1,100 115V AC 43-180 В  hing/Stud Вай 5%in ‘in  5in 6%in  2J4in  5'Vein 394" x 3%" SE 40°C — 41ү92 * 
i 1,100 230V AC 1.70-1.10 B  Ring/Stud Bal 5%іп Уі  5in 6%in 2%in 5™sin 394" x 354" SE 400 — ALY88 * 


* Includes split rings to increase ring dia. from 214" to 212". ¢ Unassembled cradle base. 


(century: marathon” 


Motors 


1-Phase Flange-Mount Oil Burner Motors 


= Thermal protection: manual These motors power the fan and oil pump inside an oil burner unit. They have a NEMA oil 
= Max. ambient temp.: 40°C burner flange for direct coupling to domestic oil burners and feature quick-change revers- 
ing terminals. Capacitor-start motors include capacitor. 
Nameplate Full Load ^ Service Motor Mfr. Item 
HP RPM Frame Rotation Voltage Amps Factor Design Bearings Brand Model No. 
Open, Ventilated Flange 
ГА 3,450 48N CW/CCW 115V AC 3.4 1 Split-Phase Sleeve — Century EL2022 4MA18 
Ys 1,725 48N CW/CCW 115V AC 4.3 1 Split-Phase Sleeve _ Century 012034 4MA20 
Open Air-Over, Ventilated Flange 
% 3,450 48MZ CW/CCW 115V AC 2.7 1 Split-Phase Bal Marathon 04853452005 454X81 
% 3,450 48N CW/CCW 115/230/ AC 3.0/1.50 1 Capacitor-Start Ва Marathon 048034524 454Х83 
И 3,450 48NZ CW/CCW 115V AC 4.2 1 Split-Phase Sleeve _ Marathon 04853452003 454Х84 
1,725 48N CW/CCW 115/ АС 3.9 1 Split-Phase Bal Marathon 048517525 454Х85 
Open Dripproof, Nonventilated Flange 
% 3,450 48N  CW/CCW 115/230/ AC 42/23 _ 1.35 — Capacitor-Start Sleeve ^ Century OL1032D 4MA22 
3,450 48NZ CW/CCW115/208-230V AC 5.6/2.8-2.7 1 Capacitor-Start Ва Marathon 04803402024 454X87 
№ 3,450 48N CW/CCW__115/230V AC 6.4/3.2 1.25  Capacitor-Start Sleeve ^ Century 01105205 4МА24 
3,450 48NZ CW/CCW115/208-230V АС 7.4/3.7-3.5 1 Capacitor-Start Ва Marathon 048C34D2028 454Х90 NEMA 48M, and 48N 
Totally Enclosed Air-Over, Nonventilated Flange Flange Mount 
KA 1,725 48N CW/CCW 115/АС 4.3 1 Split-Phase ^ Sleeve ^ Century EL2034 4MA30 Dimensions: Qil Burner Motors 
Totally Enclosed Nonventilated, Nonventilated Flange 48M. 48N 
% 1,725 48N CW/CCW 115V AC 2.6 1 Split-Phase Bal Marathon 0485177286 454Х79 AJ 6% TW 
3,450 48N CW/CCW 115V AC 24 1 Split-Phase Bal U.S. Motors 2097 55ML64 BD 61⁄4" Max. 7" Max. 
% — 1725 48М7 CW/CCW 115/АС 29 1 Split-Phase Bal Marathon 04851772200 454Х82 (AK БЛ 6% 
Totally Enclosed Nonventilated, Ventilated Flange р Е СЕ 7%" Мах. 874" Мах. 
У 3,450 48N CW/CCW 115V AC 4.9 1 Split-Phase Sleeve Marathon — 5KH33GN5014U 454X88 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 59 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. == 
HVAC Motors Details on page А1. 


Find Replacement Parts, Couplers, and Bea 


1- and 3-Phase Water 
Circulator Motors (century: 


= 1725 rpm » Insulation: Class B 
= Enclosure: open dripproof = Ring dia.: 272" 
= 60 Hz 


Power water circulation pumps for the transfer of hot water in 
hydronic heating systems and in water recirculation equipment. 
These exact replacement motors are fully interchangeable with 


Cradle Base-Mount, Cradle Base-Mount, Face-Mount, specific motors on Bell & Gossett, Armstrong, Teel, and Taco 
Split-Phase Capacitor-Start 3-Phase brand circulator pumps. 
Thermal Full Load Service Bolt Ring to Max. Ambient Mfr. Item 
HP Frame Rotation Protection Amps Factor Mounting Bearings Circle Dia. — Ring Center Temp. Model No. 
Split-Phase, 115V ACVAC 
VH 48YZ CCWLE Auto 2.00 1 Cradle Base Sleeve 4% іп 6 16 in 50 °C HW20084BL SELL6 
% 487 CCWLE Auto 3.5 1.75 Cradle Base Sleeve 5in 6 16 in 50 °C HW2014BL SELL7 
482 CCWLE Auto 3.5 1.75 Cradle Base Sleeve 4% in 6 16 in 50 °C HW2014B1L SELL8 
М 48 CWLE Auto 4.6 1.25 Cradle Base Ball 5 іп 8%іп 50 °С HW2024BL SELNO 
482 CW/CCW Auto 3.5 1.75 Cradle Base Sleeve Sin 7in 50 °C HW2024B1L SDVXO 
Vs 487 CWLE Auto. 5.7 1.3 Cradle Base Ball 5 віп 8 16 in 50°С HW2034BL SELN1 
Capacitor-Start/Run, 115/208-230V ACVAC 
ЕЛ 56YZ CW/CCW Auto 7.4/4.1-3.7 1.5 Cradle Base Ball 5 1916 in 9 34e in 50?C A56B17DRZ40002A2A 4UE18 
3-Phase, 208-230/460V ACVAC 
3A 56CZ CW/CCW None 2.7-2.8/1.4 1.5 Face Ball 5 ‘Ain = 50 °C H1042L SDVU8 
1 56CZ CW/CCW None 3.4-3.4/1.70 1.4 Face Ball 5 іп = 50 °C H1043L 12N864 


OEM Hot Water Circulator Motor Cross Reference 


OEM Motor | 
Grainger | Found on | Armstrong B&G B&G B&G B&G B&G B&G B&G B&G B&G B&G B&G B&G B&G 
Item No. | Page 2660 Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model Model 


4UEi8 | 3CFE3 | 811757-002 111047 M80082 M80081 MAGOOD-/606B 169051  MOT259-6 М07260-6 MOT335-6 MOT925-6 M80077 — - - 
5DVUB | — | 831012-083 111049 M80039 1080080 MAGOOG-7606B 169053 МОТ236-6 MOT237-6 MOT337-6 MOT922-6 
5DVXO0 | 3CFD8 = 111040 M10532 M95171 MBGOOA-2606B MOT102-6 MOT309-6 MOT442-6 M95172 Е 
SELL6 | ЗСЕЕТ | 805316-010 111034 M09181 M09186 МОТ101-5 М01112-5 MOT113-5 М07132-5 MOT133-5 M09180 — E 
SELL? | ЗСЕЕВ |817025-001 111031 111036 M10711 M10293 M10291 MOT109-6 MOT115-6 MOT300-6 MOT441-6 MOT911-6 M10294 
SELL8 | 3CFEQ | 817025-005 111061 M10711 M10293 M10292 2 = = 
5ELNO — |816141-001 169035 M10534 M97185 MAGOOA-2606B 169040  MOT203-6 MOT314-6 : 
SELNI | 3CFEi 816141-002 111042 M80121 M80026 MOT107-6  MOT108-6 MOT323-6 MOT325-6 111043 M10740 M10800 M80028 M80033 M80058 
5ELN1 — |816141-002 169038 M80027 M80059 MAGOOD-3306B 169041 M80062  MOT326-6 MOT937-6 -- - E = = 


| 
| 


Dayton| 
Draft Booster Motors Бека 


= Enclosure: open air-over = Body dia.: 3.3" 
» Studs are 2.85" bolt = Max. ambient temp.: 40°C 
center, #8-32 studs = Duty: continuous 
» Bearings: ball = Centrifugal safety switch 
Required for most gas furnaces and help improve energy efficiency. Auxiliary 
Lug-Mount contacts of SPST centrifugal safety switch are included and rated 120VA pilot 


duty. 1D089 also has 3 holes on 4.36" bolt circle. 


Nameplate Full Load Shaft Contact Contact Item 
HP RPM Rotation Voltage Amps Mounting Dia. Shaft Length Make Break No. 
Shaded Pole, 60 Hz 
Уво 3,000 CCWSE 115/230V AC 1.30/0.65 Stud Yin 33^ in 2,500 RPM 800 RPM 1D093 * 
(23 3,200 CWSE 115V AC 1.75 Stud 34e in 1 9л іп 2,500 ВРМ 800 АРМ 3M895 
3,000 CWSE 115/230V AC 2.2/1.10 Stud Ya in 3% in 2,500 RPM 800 RPM 1D092 * 
Vs 3,000 CCWSE 115/230V AC 2.2/1.10 Stud Ya in 3% in 2,500 RPM 800 RPM 1D094 * 
3,000 CWSE 208-230V AC 1.10-1.10 Stud Ya in 3% in 2,500 RPM 800 RPM 1D091 ^" 
Permanent Split Capacitor, 60/50 Hz 
% 3,000 CW/CCW 230V AC 0.60 Lug Y in 33^ in 1,800 RPM 800 RPM 1D089 * 


* Includes %46" dia. shaft bushing. 


Shaded-Pole Unit-Bearing 
Water Agitator Motors 


= Enclosure: totally enclosed = Service factor: 1.0 = Max. ambient temp.: 40°C 
= Rotation: CCW, = Mounting: double foot/rear = 5M067 has threaded shaft, 
facing shaft end = Body dia.: 3%" 5М068 has 1" flat on shaft 


OEM replacement motors for beverage dispensers manufactured by Cornelius, Lancer, Alco, 
Wilshire, Booth, K-Way, Multiplex, and Manitowoc beverage. Cast-iron with machined 400 
Series stainless steel shaft. Include #8-36 mounting screws. 


Output Nameplate Thermal Full Load Ins. Shaft Shaft Mfr. Item 
Watts HP RPM Protection Voltage Amps Class Dia. Length Model No. 
15W Veo 1,500 Auto 115V AC 0.60 A Ae in 7in ESP-L15EMJR1B1 5М067 
15 W Ую 1,500 Auto. 115V AC 0.60 A %e in 5in ESP-L15EMJR1B2 5М068 
60 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Full 
Nameplate Thermal Load Service Shaft — Shaft Mfr. ет 
1 " RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Dia. Length Brand Model Мо. 
-Spee 
1,140 56CZ None  115VAC 3.0 14 %in 2%cin Dayton —  6XH90 
Vio 850 5607 Ашо  115VAC 241 14 in 2¥%in Century F395 4МВ80 
850 56CZ None  115VAC 31 14 віп 2%cin Dayton — 6XJ02 
1,725 5607 None  115VAC 34 135 “іп 2іп Dayton —  6XH46 
V6 1,140 5602 Auto — 115VAC 341 1.35 Yin 2 іп Century F271 4МВ62 
1,140 56CZ None  115VAC 47 135 іп 27віп Dayton —  6XH47 
1,725 56CZ Auto — 115VAC 41 1.35 %in 2%sin Century F392 4MB68 
и 1,725 56CZ None  115VAC 8.6 1.35 %in 2!4^in Dayton  — б6ХН49 
1,140 5602 None  115VAC 55 1.35 Yin 2%ein Dayton — бХН44 
1,725 56CZ Auto — 115VAC 541 1.35 Yin 2%ein Century F394 4MB76 
1,725 56CZ None  115VAC 58 1.35 %in 2%sin Dayton —  6XH50 
% 1,140 56С7 None  115VAC 74 1.35 іп 2%6in Dayton -- 6XH51 
850 5602 Auto — 115VAC 841 1 Әйіп 2 йіп Century F276 4МВ74 
850 56C Auto 115VAC 9.0 1.35 віп 2%ein cs 1208 55MM53 
» 1,725 56CZ None 115VAC 86 125 віп 2?7віп Dayton — 6ХН52 
: = 1,140 5607 Мопе  115VAC 92 125 %in 2%ein Dayton -- 6XH53 
2-Spee 
%, р 1,140/850 56627 None  115VAC 42/31 1.35 %in 27віп Dayton — 6ХН54 
V. Vo 1,725/1,140 5662 Auto — 115VAC 5.0/3.0 1.35 віп 2%ein Century F393L 6FJF0 
(57 1,725/1,140 5607 None  115VAC 54/28 1.35 in 27віп Dayton -- 6XH84 
Ya, ao 1,140/850  56CZ None  115VAC 4.6/3.7 1.35 %in 2%cin Dayton -- 6XH85 
Y& Vio 1,725/1,140 56CZ Ашо  115VAC 5.4/2.3 1.35 %in 2%in Century F262 4МВ72 
w, % 1,725/1,140 5602 None  115VAC 5.8/4.1 1.35 віп 27віп Dayton — 6ХН86 
Y. Y; 1,7251,140 5602 Ашо  115VAC 6.8/3.8 125 Yin 2 іп Century F263 4МВ78 
w, V& 1,725/1,140 5602 None  115VAC 7.7/3.9 1.25 %in 2%cin Dayton — 6XH79 


Split-Phase Open Dripproof Belt-Drive Motors 


= Rotation: CW/CCW 

= Thermal protection: auto, except No. 4RGX1 has no thermal protection 
Feature a low to moderate starting torque and deliver smooth, soft, start-ups in 
HVAC equipment that must gradually come up to speed. Suitable for use in fans, 
blowers, whole house fans, air circulators, and air coolers where a quiet running 
motor is required. A ¥”-dia. shaft bushing comes with Dayton motors having 
Ya" x 12" shafts. 


Nameplate Full Load Ins. Max. Ambient Service 
HP RPM Frame Voltage Amps Class Temp. Factor 
Commercial, 1-Speed, Open Dripproof with Cradle Base Mounting 
Ln 1,140 482 115V AC 24 B 40°C 1.4 
% 1,140 48 115V AC 3.0 B 40°C 14 
850 56 115V AC 44 B 40°C 14 
1,725 48 115/208-230V AC 3.6/1.80-170 В 40°C 1.35 
V6 1,725 48 115V AC 34 B 40°C 1.35 
1,140 48 115V AC 34 B 40°C 1.35 
1,725 48 115/208-230V AC 4.7/2.3-2.2 B 40°C 1.35 
1,725 482 115/208-230V АС 4.7/2.3-2.2 В 40°C 1.35 
1,725 48 115V AC 5.0 B 40°C 1.35 
и 1,725 48Y 115/208-230У AC — 5.1/2.6-24 B 60 ?C 1.15 
1,725 56 115V AC 5.3 В 40°C 1.35 
1,725 48 115V AC 5.3 B 40°C 1.35 
1,725 56Z 115V AC 5.3 B 40°C 1.35 
3,450 487 115/230V АС 3.2/6.3 В 40°C 1.35 
1,725 48 115V AC 5.8 B 40°C 1.35 
1,725 48YZ 115/208-230/ AC — 6.6/3.1-3.3 B 40°C 1.35 
% 1,725 48Y 115/208-230/ AC 6.6/3.1-3.3 B 60 °C 1:15 
1,725 56 115V AC 58 B 40°C 1.35 
1,725 56Z 115V AC 5.8 B 40°C 1.35 
1,725 48 115V AC 58 B 40°C 1.35 
1,725 482 115/208-230V AC 8.6/4.3-4.2 B 40°C 1:25 
1,725 48 115V AC 72 B 40°C 1.25 
1,725 562 115V AC 6.6 B 40°C 1 
1,725 56 115/208-230V AC 8.3/1.3-4.2 F 60°С 1.25 
» 1,705 567 115V AC 7.9 В 40°C 1.25 
1,725 56 115V AC 1.2 B 60 °C 1.25 
1,725 48 115V AC 1.9 B 40°C 1.25 
1,725 56 115/208-230V AC 8.6/4.3-4.2 B 40°C 1.25 
1,140 56 115/230V AC 9.2/4.6 B 40°C 1.25 
1,725 56H 115/208-230V AC 11.2/5.6-5.6 E 40°C 1.25 
ЕД 1,725 56 115/230V AC 10.4/5.2 = 40°C 1.25 
1,725 56 115/208-230V АС 11.8/6.1-6.0 B 60°C 1:15 
Commercial, 1-Speed, Open Dripproof with Rigid Base Mounting 
KA 1,725 482 115V AC 5.3 B 40°C 1.15 
Commercial, 1-Speed, Open Dripproof with Ring/Stud Mounting 
Ys 1,725 48 115V AC 3.6 — 40°C 1.35 
1,725 48Y 115V AC 3.6 — 40°C 1.35 
9 1,725 48YZ 115V AC 5.0 = 40°C 1.35 
: 1,725 48Z 115V AC 5.0 = 40°C 1.35 
% 1,725 48Ү 115V AC 5.5 — 40°C 1.35 
vA 1,725 48Y 115V AC 7.5 — 40°C 1.25 
Commercial, 1-Speed, Open Dripproof with Ring Mounting 
% 1,725 48 115\/ АС 55 B 40°C 1.35 
KA 1,725 48 115V AC 1.2 B 40°C 1.25 
Commercial, 2-Speed, Open Dripproof with Cradle Base Mounting 
16, Vis 1,725/1,140 487 115V AC 4.1/2.00 B 40°C 1.35 
JA, Vi. 1,7251,140 487 115V AC 3.7/2.1 B 40°C 1.35 
ў, V& 1,725/1,140 567 115V AC 5.9/3.8 B 40°C 1.35 
"p 1725/1140 48 115V AC 5.9/3.4 B 40°C 1.35 
3, 9-1 725/1,140 48 115V AC 5.9/4.8 B 40°C 1.35 
15, Ут 1,725/1,140 56 115V AC 5.0/3.0 B 40°C 1.35 
ў, V& 1,725/1,140 567 115V AC 5.2/3.0 B 40°C 1 
Y, Ут 1725/1, 140 48 115V AC 6.6/2.4 B 40°C 1 
"um 1,725/1,140 56 115V AC 6.1/3.8 B 40°C 1.35 
> 1,725/1,140 562 115V AC 6.1/3.8 B 40°C 1.35 
ў, Vis 1,725/850 567 115V AC 5.2/3.0 B 40°C 1 
15,14 1,725/1,140 56 115V AC 9.2/6.0 B 40°C 1.25 
Residential, 1-Speed, Open Dripproof with Cradle Base Mounting 
V 1,725 48 115V AC 5.3 B 40°C 1.35 
% 1,725 48 115V AC 5.8 B 40°C 1.35 
y 1,725 48 115V AC 8 B 40°C 1.25 
ЕЛ 1,725 56H 115V AC 11.3 В 40°C 1.25 


+ Notched for 48 or 56 frame mount. # Leads exit shaft end. 


IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 
UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


INFORMATION 


Dayton 3K384, 3K386—For use in 
attic fans. 


Marathon—MAXGuard insulation 
system offers protection for use with a 


MOTORS 


HVAC Motors 
Payton] Century: e 


Ea- 
Split-Phase Open “ - 


Dripproof Belt-Drive 4549 & 


Face-Mount Motors 

= Rotation: CW/CCW = Bearings: ball 
a Insulation: Class В = Max. ambient temp.: 40°C 
Have low to moderate starting torque and deliver smooth, soft, start- 
ups in HVAC equipment that must gradually come up to speed. NEMA 
service factors up to 1.40 provide a reserve margin for applications 
where intermittent overloading or fluctuating (high/low) voltage condi- 
tions may occur. Provide direct replacement in many Jenn-Air and 
similar commercial kitchen exhaust ventilators. Motors are compatible 
with 2-speed 115V switch 1DGZ9 sold on Grainger.com. For use in 
exhaust ventilators in commercial cooking areas and other moderate- 
starting torque equipment that can be directly connected to a NEMA 
56CZ face-mounted motor. 


Note: Not intended for power transmission applications. 


Gen tury“ Dayton} 


Century 4UE60, 4UE62—Adjustable 
ring-mount motors have 2 4"-dia. 
resilient rings and come with snap 
rings to increase diameter to 272". 


marathon* 


Motors 


variable frequency drive. Dayton, 2-Speed—Quick-connect 
terminal board eases installation. 
Shaft Mfr. Item 
Bearings Dia. ShaftLength Brand Model No. 
Ball vein 2in Century — BF20086V1 5DVU6 
Ball Pin  19in Century BF2006L — 4YHW3 
Ba 56 іп 1 1916 in Century BF2008 A4UE66 
Ball Yin 1 іп Dayton — 3K613 
Ball Ye in 1 win Dayton — 6K551 
Bal Yin 11%біп Century 815V2 4RGX1 
Ba Win 1 іп Dayton — 3K091 
Ball Yin 1 іп Dayton — 3ZP92 
Sleeve — ys in 1 іп Century GF2024 4UE76 
Bal vein 176in Dayton AVAF9 4VAF9 
Ball іп 1 іп Dayton — 5K260 
Bal Ye in Twin Dayton = 5K907 Cradle Base 
Bal Ип Оюп Ошу — Fav — 40876 E UG 
E ^ in ^e in entur, 
Bal Win 1 іп Па an = 3K384 37 5руче 
Ва| Ye in 176 in Dayton — 4K252 
Ball Vo in 1%in Dayton 4VAGiBG  4VAGI 
Bal іп 176in Dayton = 5K261 
Ba Win 1 in Dayton — 6K030 
Ball yin 1 іп Dayton — 6K570 
Bal V» in 176in Dayton — 4K259 
Sleeve — % in 1 іп Century GF2054 ^ 4UE85 
Bal Yo in 176in Century F670AV1 ^ 4UE86 
Bal іп 176in Dayton 4VAG2 4VAG2 
Bal Yin 1 іп Dayton — 5K258 
Ball ye in 1 іп Dayton — 5K416 
Ba Win 1 in Dayton — 6K589 
Bal ys in 1 in Dayton == 6K729 
Ball іп 116 in Century BF2056D 40Е95 
Ball ys in 1%in Dayton = 3K617 
іп 176 in Century F680V1 490757 
Ball ys in 1 іп Dayton 4VAG3BG — 4VAG3 
Bal in 2%іп Century 889V2  4HCH5 Rigid Base Mount 
4HCH5 
Win 16 in Marathon 04851702017 490T83 
Ye in 1 3e in Marathon 04851702053 490T90 
V» in 1 1916 in Marathon 04851702055 490T80 
Yin 1'%ein Marathon 04851702107 490T85 
Win 1 146 in Marathon 04851702057 490T87 
Yin  1'%ein Marathon 04851702059 490T86 
Ball % in 1% in Century AR2034 40Е60 
Sleeve — ЭФіп 1956in Century AR2054 40Е62 
Ball Yin 116іп Century — BGF2014L — 5ELL4 
Bal Pin 1%ein Century 927L SELKS 
Ba Win 1 іп Dayton — 6K425 
Ba Yin Twin Dayton = 3K371 
Bal Vo in 1 vin Dayton = 3K386 7 
Ball yein 11У/віп Century F390 4UE93 
Bal Yin 2 “ein Century — SGF2034V2 40Е98 
Ba Yin T 9ie in Century 925AL 5ELK7 s 
Ball іп 176in Dayton — 5K654 . 
Ball ГАШ 1 in Dayton — 6K426 Ring Mount 
Bal Yin 1 %e in Century — SGF2034V3  4UE97 4UE62 
Bal ys іп 1 іп Dayton = 6K394 
Bal Ye in 1 in Dayton — 3K771 t 
Ball Win 1 іп Dayton — 6K778 + 
Ball Yin 1 іп Dayton — 3K772 t 
Ball іп 1 іп Dayton — 1D170 
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MOTORS Scan. Order. Done. == 
HVAC Motors Details on page A1. 


Split-Phase Start/Capacitor-Run 
Open Dripproof Belt-Drive Motors 


» Rotation: CW/CCW These motors feature a low to moderate starting 6K871 | 
= Insulation: Class B, except 6K857 is F torque and deliver smooth, soft, start-ups in HVAC \ 
= Body dia.: 5%", except 6K872 is 61^" equipment that must gradually come up to speed. 

= Max. ambient temp.: 40°C They have an open dripproof enclosure and are for 

= Duty: continuous use in clean, dry, nonhazardous locations. Motors 


are suitable for use in fans, blowers, whole house 
fans, air circulators, and air coolers where a quiet 
running motor is required. 


Nameplate Thermal Full Load Service Shaft Item 
HP RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Bearings Dia. Shaft Length No. 
1-Speed, Open Dripproof with Cradle Base Mounting 
У 1,72! 48 Auto 115V AC 3.2 1.35 Ball vein 1 іп 6K870 74 
% 1,725 48 Auto 115V AC 4.1 1.35 Ball тіп 1%in 6K871 74 
Vb 1,725 567 Auto 115V AC 5.3 1.25 Ball Ve in 1 win 6K872 * 
3 1,725 56 Auto 115V AC 8.3 1.25 Ball % in 1 "sin 6K857 


* Includes 94" dia. shaft bushing. + Notched for 48 or 56 frame mount. 


4UE81 


marathon: Century: 


Split-Phase Open and Air- 


Over Belt-Drive Motors 


= Rotation: CW/CCW 
= Insulation: Class B 
= Body dia.: 48 frame, 5%"; 56 frame, 61^" 


= Max. ambient temp.: 40°C SDVUD 
Duty: continu 
= Duty: со ous қ Nameplate Thermal Full Load Service Shaft Shaft Mfr. Item 
Feature low to moderate starting torque HP RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Bearings Dia. Length Brand Model No. 
and provide smooth, soft, start-ups in 1-Speed, Open Air-Over with Cradle Base Mounting a 3 
А р 151 151 
HVAC equipment that must gradually | | ossi dass Е E " ШИН ШЫ АС 6.6 1 Ball in 1¥%in Marathon 0485170997 44YU96 
come up to speed. Motors are for use in 1,725 567 Auto 115V AC 49 1.35 Sleeve “іп  2in Century ^ RS2014 40Е68 * 
exhaust fans, air circulators, and other % — 1725 407 Auto 115V AC 49 135 Ва! Фіп 1%in Century RB2014 ^ 4UE73 f 
H T e an ! 1.725 48 Auto 115V AC 4.9 1.35 Sleeve біп 1'%in Century GF2014 4UE81 71 
air-over fan applications. Open motors 1425 48 Auto  115/208-230VAC 4./23 155 Bal п 1%in Century BF2024 40Е79 ^j 
are for use in clean, dry, nonhazardous и 1,705 560 Ашо 115V AC 4.9 1.35 Sleeve %in 1%in Century RS2026 40Е83 * 
i i 1,140 56 Auto 115V AC 49 135 Ball Фіп 176in Centur RB2026 4UE69 
locations. Enclosed motors are for use in C ап Алып С у 
1,725 487 Auto 115V А 5.8 1.35 Ва! Уп 1 94ein Century 922L 2JFT8 
dusty, dirty, nonhazardous locations. % 4,725 — 48 Auto  — 115/230V AC 6.0/3.0 155 Bal Жіп 1%іп Century  BF2034 40663 "| 
Р ҚА 1.725 567 Ашо  115/208-230V АС 6.0/3.0-27 1.35 Вай “іп 2%іп Century ВҒ20348 ^ 4UE80 * 
2 Speed—Designed specifically for 1/25 48 Auto  115/208-0320VAC 72/36 125 Bal іп 1%іп Century BF2054 AUEBB “f 
diminishing torque air-moving applica- y — 195 4807 Ашо 115/208-230/ АС. 72/356 125 Ва! Фіп 236in Century  BF2054V1 4UE99 * 
tions, such as belted or direct-drive fans. 1,725 567 Ашо 115/230V AC 8.8/4.4 1.25 Bal Yin  2in Century RB2054DV3 4YHWA4 * 
шеп азшепе or direc Е 1,725 56 Ашо 115/230V AC 8.8/4.4 125 Bal іп  2in Century RB2054DV2  5ELN2 
1-Speed, Open with Rigid Base Mounting 
% 1,725 48 Ашо 115V AC 54 135 Ва! п 1%in Century 889A 4RGX2 
А % 1,725 562 Ашо 115V AC 72 115 Ва! Фіп 2%in Century 052050 40010 
Looking For More? | % 1% — 567 шо 115V AC 9.6 1 Ball іп 2%in Century 0520, 40011 


Я 1-Speed, Totally Enclosed Air-Over with Cradle Base Mountin: 
Find belts and pulleys 1,725 48Y None  115/208-230V AC $:3/1 70-1 70 1 Bal Yin 1%in Century ARB2024L4 5DVU1 f 
on pages 97 to 114. и 1,140 48Y Ашо 115/208-230/ AC 6.2/2.8-3.1 1 Ball — vein 1596in Century ARB2026SV1 5DVU2 [ 
1140 48Ү None 115/208-230/ АС  6.2/2.8-3.1 1 Ball Фіп 1%іп Century ARB2026SLV1 5DVU3 T 
y — 1,725 48 None 115/208-230/ AC 4.9/2.5-2.3 1 Ball %in 1%sin Century ARB2034L2 5DVU4 + 
1,725 56Z Auto 115/208-230/ AC  7.3/3.8-3.8 1.35 Ball %in 1%in Century ARB2034L5 5DVU5 * 
2-Speed, Open Dripproof with Cradle Base Mounting 


18, Йя 1,725 48 Auto 115V AC 5.3/2.9 1 Bal Yin 9%in Marathon 04851707209 44YU94 
2-Speed, Totally Enclosed Air-Over with Cradle Base Mounting 
М 5 1:/29/1,140 562 Мопе 115V АС 4.4/3.0 1 Ва! Yin 1%in Century АНВ202412 5DVUO * 
' 11,724,140 562 Auto 115V AC 4.4/3.0 1 Bal Yin 1%in Century ARB2024L1  5DVT9 * 
* Includes 54" shaft adapter/key. T Cradle base has 48/56 mounting holes. t Usable on 208V at 1.0 service factor. 
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MOTORS 
1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Motors 


24C180 


marathon: Century: 


Capacitor-Start Open Dripproof Belt-Drive Motors 


» Rotation: CW/CCW are for use with belt-drive applications, includ- 

= Thermal protection: auto ing furnace blowers, exhaust fans, industrial 

= Max. ambient temp.: 40°C, except 4VAG4 blowers, and ventilators. 2-speed models are 
to 4VAG7 are 60°C; 4YU31 is 65°C for use in diminishing-torque air-moving appli- 

Have a capacitor to provide additional power cations such as belt- or direct-drive fans and 


during startup for higher starting torque. This blowers. 4UB57 and 4UB98 include %"-key 
higher torque allows these single-phase motors — Shaft adapter. 4UB57 is notched for 48 or 56 
to handle heavier loads at lower speeds. Motors NEMA frame mount. 

Nameplate Full Load Ins. Service Shaft Shaft Mfr. Item 


HP RPM Frame Voltage Amps Class Factor Bearings Dia. Length Brand Model No. 
1-Speed, Open Dripproof with Cradle Base Mounting 
1,725 


» . 48YZ 115/208-230V AC 6.2/2.8-3.1 B 1.35 Ва Ys in 176in Dayton 1AGG1 1AGG1 
1,725 48Y 115/208-230V AC 4.5/2.2-2.3 В 1.15 Bal Ys in 176in Dayton 4VAG4BG 4VAG4 
1,725 487 115/230V АС 5.4/2.7 B 1.35 Bal vein 176in Dayton 6K490 6K490 * 
1,725 56 115/230V AC 5.7/2.8 B 1.35 Ba %іп 1 іп Dayton 6K366 6K366 
^ 1,725 487 115/208-230V AC 5.8/3.1-2.9 B 1.35 Bal Ye in 176in Dayton 1AGG2 14662 
1,725 487 115/208-230V АС 5.8/3.1-2.9 = 1.35 Ys in 176in Marathon 048С1702044 490767 
1,725 48Ү 115/208-230V AC 5.9/3.0-2.8 B 115 Ва! Ys in 176in Dayton 4VAG5 4VAG5 
1,725 567 115V АС 57 В 1 Ba Ys in Tin Century 807L 5DVT5 
1,725 56 115/230V AC 7.73.8 B 1.25 Bal %іп 1 іп Dayton 3K199 3K199 * 
1,725 487 115/230V AC 8.2/4.1 B 1.25 Bal win 176in Dayton 6K965 6K965 
1,725 56 115/208-230V AC 8.2/4.1-4.0 = 1.25 %іп 2іп Century C412V2 490753 
№ 1,725 56 115/208-230V AC 7.2/3.6-3.6 B 125 Bal 36 in Тіп Dayton 1AGG3 14663 
1,725 56H 115/208-230V AC 7.7/3.8-3.7 B 1.25 Ва 36 in Tin Dayton 240180 24C180 
1,725 56 115/208-230V AC 8.2/4.1 B 145 Bal %іп 1 іп Dayton 4VAG6BG AVAG6 
3,450 48Y 115/208-230V AC 8.0/4.0-3.8 B 1.25 Bal %іп 1%ein Century B590 40857 t 
1,725 56 115/230V АС 9.8/5.0 B 1.25 Bal %іп 1 іп Dayton 6K376 6K376 ^ 
1,725 56 115/208-230V AC 10.4/5.2-5.2 B 125 Bal 36 in 2in Century C426V2 40863 { 
EZ 1,725 56H 115/208-230V AC 9.8/5.2-5.0 B 1.25 Ball % in 176in Dayton 240181 246181 
1,725 56 115/208-230V АС 11.1/5.5-5.5 B 1.25 Bal 56 in 176in Dayton 4VAG7 AVAG7 
3,450 56 115/208-230V AC 4.7-4.6/0.2 A 1.25 Sleeve % in 2in Century B642 4LY81 
1,725 56 115/208-230V AC 13.6/6.9-6.9 B 115 Ва! % in 176in Dayton 6K321 6K321 
1,725 56Z 115/208-230V AC 6.2-6.3/12.6 B 115 Ва! 36 in 2 іп Century C523V1 4UB98 { 
1,725 56H 115/208-230V AC 13.6/6.9-6.9 B 115 Ва! 56 in 176in Dayton 240182 240182 
1 1,725 56 115/208-230V AC 13.2/6.6-6.6 - 125 36 in 176in Century C692V1 490755 
1,725 56 115/208-230V AC 12.8/6.4-6.4 B 115 Ва іп 1 іп Dayton 4YU30 4YU30 
1,725 56Z 115/208-230V AC 1447.22 — 1.15 56 in 2 Win Marathon 5KC49NNOO61T 490T68 
3,450 56 115/208-230V AC 6.6-6.0/12.0 A 1.25 Sleeve 56 in 1 Ae in Century B701 4LY83 
3,450 56 115/208-230V AC 6.6-6.0/12.0 B 1.25 Bal 36 in 2 in Century B589 4UB65 
Th 3,450 56 115/208-230V AC 8.6-8.0/16.0 B 12 Ba 36 in 1 1% in Century B722L 2LTA1 
1-Speed, Open Dripproof with Rigid Base Mounting 
1% 1,725 56H 115/208-230V AC 13.2/7.2-6.6 B 1.15 Ba % in 2 Win Dayton 4YU31 4YU31 
2-Speed, Open Dripproof with Cradle Base Mounting 
7, V 1,725/1,140 56 115V AC 6.8/4.8 A 1 Sleeve 56 in 1 1%e in Century C678V1 41Ү80 
%,% 1,725/1,140 56 115V АС 8.6/6.1 A 1 Sleeve 36 in Thin Century — A56C64DRS40003A2A 41/85 
94, V. 1,725/1,140 56 208-230V AC 5.0/2.8 B 1.25 Ba %in 2in Century C534V1 40852 { 
%,% 1,725/1,140 56 115V AC 10.0/4.0 B 1.25 Ba 56 in 2in Century C533 4UB51 t1 
%,% 1,725/1,140 56 230V AC 5.0/3.2 A 1 Sleeve 56 in 1 Ae in Century C742V1 41Ү87 
1,725/1,140 56 115V AC 124-7.8 B 115 Ba 56 in 1 1%e in Century САТ1А 40853 F 
1 1725,40 56 208-230V AC 6.3-6.0/3.8-3.3 В 1 Ва 36 in Tein Century C472V1 41788 t1 
1,725/1,160 56 208-230V AC 6.4-6.0/3.5-3.4 В 145 Bal 56 in Tsin Century C472A 40855 t1 
* 60/50 Hz. T 3%" x 356" stud mounting pattern. + 41%" x 414" stud mounting pattern. 
Dayton| (c 
Century? marathon: 
otors 
Capacitor-Start/Run Belt-Drive Motors 
= Rotation: CW/CCW Feature a capacitor to provide additional 
= Thermal protection: auto power during startup for higher torque, and a 
= Insulation: Class B separate capacitor to run for higher operating 
= Bearings: ball efficiency. Motors are used to power HVAC 
= Max. ambient temp.: 40°C, equipment such as air coolers, belt-drive 
except 4VAG8 is 60°C fans, roof ventilators, and air circulators. 
Motor 
Nameplate Enclosure Full Load Service Shaft Mfr. Item 
HP RPM Frame Design Voltage Amps Factor Dia. Shaft Length Brand Model No. 
1-Speed, Cradle Base Mounting 
1 1,725 56 Open Dripproof 115/208-230V АС. 7.8/4.4-4.0 1.25 % in 176in Dayton 4VAG8 4VAG8 
2 1,725 56H Open 115/208-230V AC 19.6/9.8 115 %іп 2in Century RB1204AV1 4RGW9 
1-Speed, Rigid Base Mounting 
Y 1,725 56 Totally Enclosed Air-Over 115/230V AC 4.6/2.3 1 55 in 2in Marathon 056B17T20 19YV63 
1 1,725 56 Totally Enclosed Nonventilated 115/230V AC 9.2/4.6 1 55 in 2%e in Marathon 05681775303 — 19YV64 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 63 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. 
HVAC Motors Details on page А1. 


High-Temperature Belt-Drive Motors 


= Enclosure: open dripproof = Mounting: cradle/stud These single-speed, 1-phase, continuous-duty motors 
= Rotation: CW/CCW = Frame: steel are suitable for use in roof ventilators and have quick- 
= Thermal protection: auto = Bearings: ball connect terminals to help speed installation. 48Y 
= Insulation: Class B = Max. ambient temp.: 60°C frames are notched to replace 48 or 56 frame. 
Length Ring to 
Nameplate Full Load Service Body Shaft Shaft Less Ring Item 

HP RPM Frame Voltage Amps Factor Ша. Dia. Length Shaft Center — Stud Pattern No. 
Split-Phase 


A 1,725 48Y  115/208-230V АС 5.1/2.6-2.4 115 5%in Yin 1%in 77sin 7 Asin 3%inx3%in — 4VAF9 
А 1,725 48Ү  115/208-230V AC 6.6/3.1-3.3 115 5%in Win 1%in 87віп 8%sin 3%inx3%in —4VAG1 
% 1,725 56  115/208-230V АС 8.3/4.3-4.2 125 6%in %in 1%in 8%in 8%in 4%inx4%in — 4VAG2 
34 1,725 56  115/208-230V АС 11.8/6.1-60 115 6 ^in %in 1%in 7'54in 7Acin 4%inx4%in — 4VAG3 
Capacitor-Start 

VA 1,725 48Y  115/208-230V AC 4.5/2.2-2.3 115 5%in Yin 1%in 7%in 7%in 3%inx3%in  4VAG4 
А 1,725 48Ү  115/208-230V АС 5.9/3.0-2.8 115 5%in Win 1%in 9 in BAcin 3%inx3%in —4VAG5 
№ 1,725 56  115/208-230V AC 8.2/4.1 115 5%in *sin 1%in 8%in 8in 3% inx3%in — 4VAG6 
ЕЛ 1,725 56  115/208-230V АС 11.1/5.5-55__ 125 6 ^in %in 1%in 9%in 9 in 4%inx4%in — 4VAG7 
Capacitor-Start/Run 

1 1,725 56  115/208-230V АС 7.8/4.4-4.0 125 6%in %in 1%in 10 ^in 9 Увіп 4%їпх4%їп — 4VAG8 


Century: marathon: 


Motors 


3-Phase Belt-Drive Motors 


» Rotation: CW/CCW 

» Insulation: Class B, except 10K091 and 19RW76 to 19RW78 are Class F 
» Bearings: ball 

= Max. ambient temp.: 40°C 

Highly efficient motors have a high starting torque compared to single- 
phase models of the same HP, rpm, and frame size. They require no 
capacitor, start winding, centrifugal switch, or other starting device that can 


Cradle-Base Mount, 
Open Dripproof 


Cradle-Base Mount, 


Totally Enclosed wear out and fail. Motors are suitable for use with pumps, industrial fans, 
Nonventilated blowers, and exhaust fans. 
Nameplate Thermal Full Load Service Shaft — Shaft Length Stud Mfr. Item 
HP RPM Frame Protection Voltage Amps Factor Mounting Dia. Length Less Shaft Pattern Brand Model No. 
1-Speed, Open Dripproof 
Và 1,725 56 None 200-230/460V AC 1.60-1.40/0.80 1.35 Cradle Base %in 1 еіп 9 Yin = Century H262V2 10K091 
n 3,450 56 Auto 200-230/460V AC 1.00/2.00-1.90 1.6  CradleBase %in 11%6in  104in — Century H840 4MA38 
1,725 56 None 200-230/460V AC 1.00/2.00-1.80 1.25 Cradle Base %in 1'9in 9%in 4¥%inx4 vin Century H275V2 12N863 
3,450 56 Auto 200-230/460V AC 1.40/2.8-2.8 1.5  CradleBase sin 1'$in 10%in 4Yeinx4 sin Century H841V1 4LY72 
ЕД 1,725 56 Auto. 200-230/460V AC 3.2-3.0/1.60 1.25 Cradle Base %in 2 “ein 9 іп — Century H851V3 429J47 
1,725 56 None 200-230/460V AC 3.2-2.9/1.60 1.25 Cradle Base %in 2in 9in = Century H582V3 490759 
1 3,450 56H Auto 200-230/460V AC 1.80/3.6-3.5 1.4  CradleBase %in 1'%cin 10%іп 4¥%inx4 vein Century H842V1 4LY73 
1,725 56 None 200-230/460V AC 3.6-3.4/1.80 1.25 Cradle Base %in 1'9win 9%in 4¥%inx4 йіп Century H615V2 6PWAG 
1% 3,450 56Н Auto. 200-230/460V AC 4.7-4.6/2.3 1.3 Cradle Base віп 1 Увіп 11 in 4¥%inx4 Yin Century H843V1 ALY74 
1,725 56H None 200-230/460V AC 5.0-4.8/2.4 1.2 Cradle Base sin 1% іп 10 in = Century 56T17DRS40003A2 6PWA7 
2 3,450 56H Auto 200-230/460V AC 2.9/6.0-5.8 1.2 Cradle Base %in 1 Увіп 12in = Century H844 4MA40 
1,725 56H Auto 208-230/460V AC 5.8/2.9 1.15 Cradle Base %in 2in 101%6іп 4%inx4 Yin Century RB3204A үп ^T 
3 1,750  56HZ Auto 200-230/460УАС 4.5/94-8.0 115  RigidBase іп 294in 12%in ERI Century H887L 10K089 
5 3,450 56HZ Auto 208-230/460V AC 13.4-13.2/6.6 1.15 Cradle Base іп 2%sin 12 йіп 4Y%inx4 sin Century H1039L 3DGD1 
Vb 1,725 56 Auto 208-230/460V AC 2.3-2.2/1.10 1.25 Cradle Base %in  176in 8 ein 4316іпх 4916іп Marathon 5K42HN4089X 490769 
3 1,725 56 None 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.50 1.25 Cradle Base %in 1%in 8%in 4%sinx4%ein Marathon 5K46KN4085 490770 
1,725 56 Auto. 208-230/460V AC 3.3-3.0/1.50 1.25 Cradle Ваѕе віп 1%in 875in 4Эвіпх4%віп Marathon 5K46KN4085X 490Т71 
1 1,725 56 None 208-230/460V AC 3.8-3.6/1.90 1.15 Cradle Base %in  176in 8%in _ 4%sinx4%6in Marathon 5K46MN4087 490172 
34,1 1,725 56 Auto. 208-230/460V AC 3.4-3.4/1.70 1.15 CradleBase віп 1 віп 9/2 іп = Marathon 05671702101 490773 
1% 1,725 56 None 208-230/460V AC 4.8-4.8/2.4 1.15 Cradle Base %in 1 еіп 9 ^in = Marathon 05671705329 490775 
1,725 56H None 208-230/460V AC 5.2-5.1/2.6 1.15 Cradle Base %in 1%in 10in 4%віпх4%віп Marathon SK49PN4088X_ 490Т76 
2 1,725 56H None 208-230/460V AC 6.0-6.0/3.0 1.15 Cradle Base %in  17&in  11!5»in 4%cinx4%cin Marathon 5K49UN4086X 490778 
1-Speed, Totally Enclosed Air-Over 
У 1,725 48Ү None 208-230/460V АС 1.50-1.40/0.75 1 Cradle Base — V» in 2in 6%in 3%inx3%in Century H1025A 4EAH1 * 
А 1795 48 Мое 208-230/460УАС 120120050. Cradle Base іп 2in тит 4%⁄inx4⁄in Century H1027A SDVU7 * 
Ve 1,725 56 None 208-230/460V AC 2.3-2.2/1.10 1 Cradle Base віп — 1 %in 8%cin 4%cinx4%cin Marathon 5K42HN4128 403T97 
1 1,725 56 None 200-230/460V AC 3.4-3.3/1.70 1.15 Cradle Base %in 1 еіп 9%in 4Y%inx4 йіп Century H1031L 6PWAS 
1-Speed, Totally Enclosed Nonventilated 
2 1,140 56 None 200-230/460V AC 1.30-1.20/0.60 1.15 Cradle Base %in 1'9in 8%in 4¥%inx4 vin Century H1026 4LY49 
Vb 1,140 56 None 200-230/460V AC 2.1-2.00/1.00 15 Cradle Base %in 1'%cin 9%in 4 йіпх4 іп Century H1029 41/52 
% 1,725 56 None 200-230/460V AC 2.4-2.3/1.20 1.15 Cradle Base %in 1%6іп 9%іп 4%inx4 Yin Century H1030L 6FJF1 
2-Speed, Open Dripproof 
DE 1,725/1,140 56Ү None 200-230V AC 1.90/1.20 1.25 Cradle Base %in  176in 9%віп 4¥%inx4 Yin Century H655V1 5ХТА0 
: 1,725/1,140 56Ү None 460V AC 0.95/0.60 1.25 Cradle Base %in 1'9win 9%in 4¥%inx4 vin Century H656V1 5ХТА1 
m 1,725/1,140 56 None 460V AC 1.30/0.82 1.25 Cradle Base %in 1%in 8%в6іп 4%inx4%in Century H658V1 5ХТА2 
' 1,725/1,140 56FR None 200-230V AC 2.6/1.60 1.25 Cradle Base %in 1'9win  834in 4%inx4 іп Century H657V1 6FJF2 
12; 1429/1140 5 Мопе 200-230V AC 3.4/2.2 1.15 Cradle Base віп 1'%ein 9%in 4¥%inx4%in Century H717V1 5ХТАЗ 
: 1,725/1,140 56Ү None 460V AC 1.70/1.10 1.15 Cradle Base %in 1%6іп 9 іп 4%inx4 sin Century H718V1 5XTA4 
1%, Me 1,745/1,140 56H None 200-230V AC 4.8/2.8 1.15 Cradle Base %in 1'9win 10%in 4%inx4%in Century H1034V1 5ХҺ79 
3,% 1,760/875 1821 None 200-230V AC 9.0-8.2/3.6-3.5 1.15 Rigid Base 1%in 2'%ein 10%in — Marathon 182ТТ0//7412 — 19RW76 
5. 1,755/8/5 184Т None 460V AC 6.9/3.0 1.15 Rigid Base 1%in 2'$:in 11% in = Marathon 184ТТ0//7209 — 19RW77 
: 1,755/875  184T None 200-230V AC 14.5-13.8 1.15  RigidBase 1 іп 2'%cin 11%іп = Marathon — 184TT1DW7287 — 19RW78 
* 60/50 Hz. 1 Horizontal mounting only. 
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MOTORS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Motor Capacitors & Accessories 
2MEW3 
Motor Start Capacitors 
= 60/50 Hz 
= Temp. range: -40° to 65°C (-40° to 149°F) à 
Electrolytic, nonpolarized capacitors are designed for normal intermittent 
service on single-phase AC motor starting circuits. Round, molded cases 2MEY1 2MEW6 
protect the capacitor from oil, dirt, moisture, and grease. 60/50 Hz. 
MFD (pF) Overall Item MFD (pF) Overall Item 
Rating Dia. Height No. Rating Dia. Height No. 
110 to 125V AC 220 to 250V AC 
36-43 17e in 2% in 6FLK7 21-25 1 віп 2% in 12N969 
56-75 176 in 2% in 6FLL2 25-30 1746 in 2% in 6FLW2 
72-88 1746 in 2 іп 6FLL6 30-36 1746 in 2% in 6FLW5 
88-108 176 in 2% in 2MDN9 36-43 1746 in 2% in 6FLW6 
108-130 1 віп 2% in 2MDR1 43-53 176 in 2% in 2MER2 
124-149 176 in 2% in 6FLK1 43-53 176 in 3% in 2MER3 
130-156 17віп 2 іп 2MDR2 53-64 176 in 396 in 2MER4 
145-174 1 віп 2 іп 2MDR3 53-64 1746 in 2% in 2МЕВ5 2MEW1 
161-193 1 віп 2 іп 2MDR4 64-77 1746 in 2% in 2MER6 
189-227 17s in 2% in 2MDR5 64-77 17 in 396 in 2MER7 
200-240 176 in 2% in 6FLK3 72-88 1 116 in 3% in 6FLW8 
216-259 17s in 2% in 2MDR6 88-108 1 116 in 336 in 2MER8 
216-259 1746 in 3 іп 2MDR7 105-126 2 Vein 396 in 6FLV7 
233-280 1 віп 2% in 2MDR8 108-130 — 1 віп 336 in 2MER9 
233-280 1 віп 3 іп 2MDR9 124-149 — 1 %ein 4% in 2MET1 
243-292 176 in 2% in 2MDT1 130-158 1 ein 3% in 2MET2 2MEV8 
243-292 17s in 3% in 2MDT2 130-058 1 %ein 498 in 2MET3 
270-324 1 віп З іп 2MDT3 145-174 — 1 %ein 396 in 2MET4 
270-324 1 віп 2% in 6FLK4 145-174 2 Vein 3% in 2МЕТ5 
300-360 1 віп 4% in 6FLK5 161-193 2 Vein 3% in 2MET6 
324-388 17s in 2% in 2MDT4 189-227 2 Vein 3% in 2MET7 
324-888 1'Увїп 3%in 2MDT5 189-227 2 Vein 4% in 6FLV8 Es 
324-388 1 віп З іп 2MDT6 216-259 2 Vein 498 in 2MET8 
340-408 — 1 94e in 3 іп 2MDT7 216-259 2 Vein 338 in 6FLV9 
340-408 1 віп З іп 6FLK6 233-280 2 Vein 4% in 2MET9 H = 
378-455 17sen  3%in 2МТ8 233-280 27ві зип sw | Motor Capacitor Accessories 
378-455 Tsin 3% in 6FLK8 243-292 2 Vein 396 in 6FLW1 p Е "e ; А 
400-480 1 1976 in 3% in 2MDT9 270-324 2 Ve in 4% in 2MEU1 Mounting Brackets—Use in conjunction with end Caps to provide 
400-480 1 "^e in 3% in 6FLK9 270-324 2 “ein 3% in 6FLW3 secure and electrically safe mounting. 
430-546 11Увіп З іп 2MDU1 280-336 2 ^o in 498 in 6FLW4 
430-516 176 in 3 іп 6FLLO 320-384 2 Vein 4% in 2MEU2 Resistors—Bleed off electrical charge when soldered across capaci- 
460-552 17s in 3%in 2MDU2 340-408 2 Vein 498 in 2MEU3 ; ; ; i i 
450-552 Tein 3%in 2MDUS 378-455 2 Yin 134 in 2MEUA tor terminals. Prevent contact-point arcing and welding under rapid 
460-552 11Увіп 4%in 2MDU4 400-480 2/віп 4% in 2MEU5 cycling. 
қ 1346 | 3% j * Ne j % | 
540448 1 ia П кеп ZMDUS #20510 2 13 in MUS End Caps—Provide weatherproofing for lead connections and facili- 
590-708 1 1Увіп 4% in 2MDU6 330V AC tate mounting capacitor in bracket. With bottom lead hole, leads exit 
590-708 11 віп 3%in 6FLL3 21-25 1 віп 3% in 6FLU1 АШ i Р 
645-774 Tein Tin ІНГІ 25-30 Hein КЕТТІ GFLUS through bracket; with top lead hole, leads exit opposite bracket. 
708-850 11Увіп 455 in 2MDU7 30-36 1746 in 336 in 6FLU4 i = iore i i 
708-850 2 Yisin Thin GFLLA 42-53 Tein ЗП GFLUS Jumper Wire Sets—Connect 2 capacitors in series or parallel. 
708-850 ^ 1'94ein 3%in 6FLL5 53-64 1 116 in 396 in 2MEL2 Item Pkg. 
800-960 1 1Увіп 3%in 6FLL7 64-77 1 4e in 3% in 2MEL3 Type No. Qty. 
815-978 1 1916 in 4% іп 2MDU8 72-88 1 1916 in 3% in 2MEL4 Mounting Brackets For Start Capacitors 
820-995 1 ein 454 in 6FLL8 72-88 2 Vein 3% in 2MEL5 2% in Length 2МЕМ/5 5 
829-995 2 Vis in 4% in 6FLL9 88-108 2 Vein 3% in 2MEL6 3% in Length 2MEW4 5 
850-1020 2/віп 4% in GFLNO 108-130 2 ^o in 498 in 2MEL7 4% in Length 2МЕМІЗ 5 
1000-1200 2 ^c in 4% in 2MDU9 108-130 2 “ein 3% in 2MEL8 Resistors For Start Capacitors 
1290-1548 2/віп 4% in 6FLK2 124-149 2 Vein 4% in 2MEL9 2 Watt, 15,000 Ohm 2MEW1 10 
165V AC 130-158 2 Vein 498 in 2MEP1 2 Watt, 15,000 Ohm With М in Female Terminals 2MEW2 10 
145-174 1 віп 3 %in 6FLUG 135-162 2 Vein 4% in 6FLT8 2 Watt, 15,000 Ohm With % in Female Terminals 12N986 1 
161-193 1 "ein 335 in 6FLU7 145-174 2 Ae in 4% in 2MEP2 End Caps (Bottom Lead Hole) For Run & Start Capacitors 
189-227 176 in 3% in 2MEP8 145-174 2 94s in 435 in 6FLT9 176 in Diameter with Bottom Lead Hole 2MEW6 5 
216-259 11% віп 3%in 6FLU8 161-193 2 Vein 4% in 2MEP3 11916 in Diameter with Bottom Lead Hole 2MEW7 5 
233-280 1 ein 3 іп GFLUS 189-227 2 9s in 498 in 2MEP4 2/6 in Diameter with Bottom Lead Hole 2MEW8 5 
243-292 11%віп 3 іп 6FLVO 189-227 2 Vein 4% in 6FLUO 2%e in Diameter with Bottom Lead Hole 2МЕМ/9 5 
270-324 1 1316 in 335 in 2MEP9 216-259 2 9c in 4 s in 2МЕР5 End Caps (Тор Lead Hole) For Run 8 Start Capacitors 
340-408 11%віп 3% in 6FLV1 216-259 2 Vein 498 in 6FLU2 17^e in Diameter with Top Lead Hole 2MEY1 5 
378-455 1 %ein 4% in 6FLV2 270-324 2 94s in 4% in 2MEP6 11% in Diameter with Top Lead Hole 2MEY2 5 
400-480 — 1 1Увіп 3 іп 2MER1 300-360 2 94s in 498 in 2MEP7 21s in Diameter with Top Lead Hole 2MEY3 5 
540-648 1 1916 in З віп 6FLV3 2%e in Diameter with Top Lead Hole 2MEY4 5 
710-850 2 Vie in З віп 6FLV4 Jumper Wire Sets For Run & Start Capacitors 
710-850 2 ^c in 4% in 6FLV5 Includes 4 in Wire with % in Female Terminals 2MEV8 10 
810-972 2 “ein 4% in 6FLV6 Includes 6 in Wire with % in Female Terminals 2MEV9 10 
IMPORTANT MOTOR | Refer to pages 3-7 for selection guidelines, standardized dimensions, thermal protection information, 65 


INFORMATION | UL 507 Standard location information, NEMA & IEC guidelines, energy legislation information, and terminology. 


MOTORS Scan. Order. Done. = 
Motor Capacitors & Accessories Details on page A1. 


ға Motor Run Capacitors 
= Temp. range: Motor Run -40° to 85°C (-40? to = 60/50 Hz 

185°F), Dual Run -40? to 70°C (-40 to 158°F) 
Aluminum, hermetically sealed capacitors improve the electrical performance of 
motors, air conditioners, and refrigeration equipment. PCB-free, the capacitors 
feature an aluminum case with steel cover and 1⁄4" male quick-connect terminals 
with plastic insulators. Protected to 10,000 AFC. 


Oval 2MDV1 


ROUND RUN CAPACITORS 
Net werde 370V AC 440V AC 
Round 2MEC1 Ci ps MFD (pF) Overall Item Overall Item 
Rating H Ww D No. H М D No. 
AL, сиз I a" Yer 3A" TAg" Ye" Зуд" 
5 296 196 291 2MECi | 2/6 196 24 2MEG4 
6 28 19e 291" 6FLP3 = = = — 
OVAL RUN CAPACITORS 75 27460 19е" 234" 2MEC2 3 THe" PEAN 2МЕб5 
370V AC 440V AC 10 3" 196" 234 2MEC3 3 196" EA 2MEG6 
MED (pF) Overall Item Overall Item 12.5 3 The" 2347 2MEC4 3 19e 29 2MEG7 
„боп H w D No. H М D No. 15 3" The" 20 2МЕС5 3 Te 29 2MEG8 
otor Run 175 3" The" 2347 2MEC6 | 3%e 19е" 29r 2MEG9 
2 2g 2" iW — 2MDVi | 25 2 iW  —4UHA5S 20 se 1948" EA 2MEC7 | 35e 19е" 29r 2MEH1 
3 РАУ 7 1 Ж 2М 0/2 21) 2 1 Ж 4UHAG 22.5 3v 1% 147 39P226 - == = — 
4 21967 2" 17° 2MDV3 | 217" 2" iW 2MDY4 25 39e KA 2176 2MEC8 4 TH 3A" 2MEH2 
5 2%” 7 T — 2MDV4 |27/е 2" tv" 2MDY5 30 4%' 2" 2 2MEC9 T Tg dye 2MEH3 
6 2Wg 2" iW 2MDV5 | 26" 2 iw 2MDY6 35 ЗУ" Пв 25 | 2MEEi 4A; — 1e 3e 2МЕН4 
7.5 2ТИв' ТИ 2" 2MDV6 | 21/6 2" iw" — 2MDY7 40 qe 2" 2 2MEE2 | 476 le 3176" 2МЕН5 
$ шок MA 30 1 45 3M шыш ш Е Е ЕЕ Е Е S 
i A : " ps z " 5 Te тин тин 1 e He тин 
15 3W — 27 iW 2MDV9 | 37" 2 iw 2MDY9 55 AA; We"  — 3 40НСЗ 57; 1 3 2MEH8 
17.5 ЗУв 2 Ty" 2MDWT | 37" 2" iw" 2М071 60 47! 2% 3146: 2МЕЕ5 57е" 297 419167 2МЕНӘ 
20 37" 2" iW  2MDW2 | 20 92% iW 2М072 70 руді 2% = 6FLP4 576" 2%'_ 41916"  6FLR8 
25 3W 29  1W 2МОМЗ | 4 29 iw 2М073 80 ae 2% 2% 2MEE6 БИ" 2% 2% 2МЕЈ1 
25 — — — — 49% IW iw GFLN7 * 100 5%" 2% — 6FLP2 — — — — 
30 3W 2  1W MDW | 4 29 iW 2М074 Dual Run 
35 3W 294  1W  2MDW5 | 4 29 107 2MDZ5 20/5 — — = = 49% 2 = 4UHC6 
40 ave 29%" 1% 2MDW6 | 4700 29r iw 2М076 25/3 49 2 = 6FLP5 = = = = 
45 4W' W  1W  2MDW; | 49 29 iW 2М077 25/4 498 2" — 12N967 — — = - 
50 4W W 197  2MDW8 | 4 29 iW 2М078 25/5 49 2" — 2MEE7 dw 13у" = 2МЕЈ2 
55 БИ' 2yv 19° 2MDW9 | 57e 231" iW 2М079 25/7.5 — — = = 4% 2 — GFLR9 
60 BA  2W  1W  2MDXl | 57e 231" 1% 2МЕА1 30/3 458 2 = 6FLP6 498" 2" = 6FLTO 
70 59 IW 197 6FLNI | 5/6 2%" 1%" 6FLN8 30/4 4% 2 — 6FLP7 = — = — 
aD 55 2%  1W  2MDX2 | 54 2У/" 147 4UHA8 30/5 494 2 = 2MEE8 4” 15% - 2MEJ3 
Dual Run 30/7.5 49 1304р" — AUHCA 49 1r — 2MEJ4 
i JA 3A 2 1 Ыз EINS — — — — 35/3 ae 17916" = GFLPB | 49% 1 — 6FLT1 
gr М М — — — — 35/4 — — — = VAs 11946" = 6FLT2 
a ЕЕЕ a 2 i 1 a zu 376 2% 1% 6FLNO 35/5 19 2 — 2MEE9 4% 15% = 2MEJ5 
| , ; S S = = т Бо = s qi — 
215 —| 48 29 — L ПШ | — > "08 — 496 е ееси жож 
25/5 4W' 2% 19 MDX | 4X 2% iW 2МЕА2 40/5 4%' 2%' = 2MEF2 4% 28 = 2MEJ7 
30/5 |4176 2%" 197° 2MDX7/ | 49 2%" iW 2MEA3 40/7.5 БИ" 2%' = 2MEF3 Бүйі 258 — 2MEJ8 
30/75 | 4W 2% 19" 4UGZ8B | 4X 29" iW 4UHA9 45/3 БИ" 2% - 6FLRO БИ" 2% = 6FLT4 
35/3 447 294 1% 6FLN5 444 29 ЕЛІ 6FLPO 45/5 Бүйі 2% - 2MEF4 WA 29g — 2MEJ9 
35/4 ГЕ Ар М 6FLNG = = = = 45/7.5 Бүйі 2% - 2MEF5 БИ" 2% - 2МЕКІ 
35/5 4X IW 1% 2MDX8 | 464 IW iW 2МЕА4 50/3 EVA 298 — 6FLR2 — — = - 
35/75 | 5W 2%  1W 2MDX9 | HY" 2%" iX 40НСТ 50/5 Бүйі 2% = 2MEF6 БИ" 2%' = 2МЕК2 
35/10 5bW IR 1%' 6FLN4 = — — — 50/7.5 Бүйі 29 — 2MEF7 БИ" 2%' — 2MEK3 
40/5 by 2%" 1X 2MDYl 57 291 TW 2МЕА5 50/10 EVA 2% - 6FLR1 — — = — 
40/75 | 5W 2%  1W 2MDY2 | 5W 29" iW 4UHC2 55/5 Бүйі 2%' = 2MEF8 Бүйі 2g — 2MEK4 
40/10 БИ” 2% 1% 12N962 - — — — 55/7.5 Бүйі 2% - 6FLR4 БИ" 2% - 2МЕК5 
45/5 БИ 294  1W 2MDY3 | 57 IW iW 2MEA6 55/10 Бүйі 2% - 6FLR3 — — = - 
45/7.5 — — — — БИ" _ 2%" 1 12М964 60/3 — — = = БИ" АД = 6FLT5 
45/10 5W 29v 1% 12N963 — — = — 60/5 БИ" PV — 2MEF9 Бүйі 238 — 2MEK6 
50/5 БЖ 2% 19° 40679 | 5e 29 iW 2MEAT 60/7.5 БИ" 2%" = 2MEG1 Бүйі 2% - 2MEK7 
55/5 63€ 294 1%” ДИНАА | 67e 23 iW 2MEAB 60/10 = — = = Бүйі PA — 2MEK8 
55/75 | 6% 290 1%  Д0НА2 = = — — 70/5 59 2% - 6FLR5 5%" 238" — 6FLTG 
55/10 = = = — 6W 2р T 6FLP1 70/7.5 5%" 298 = 6FLR6 596" 238 — 6FLT7 
60/5 63 29v 1% 4UHA3 | 67e 231" iw 2MEA9 80/5 5%" 2% - 2MEG2 5%" 2% = 2MEK9 
60/75 | 6% 2% 19" ДИНА = = — — 80/7.5 59g 2% — 2MEG3 596" 238 — 2MEL1 
* 480VAC. 80/10 5196" 2 - GFLR7 | 590 27 - 12N968 
аав нны Dayton 
= Temp. range: -40° to 85°C (-40° to 185°F) 
= 60/50 Hz 
Feature ABS plastic case constructed with self-healing dielec- 
tric metalized polypropylene film, with v4" blade, quick-connect 
terminals, and metal tab mounting bracket. For use in blower, b t Dayton| @ 
fan, and pump motors. Rectangular shape. e mpaps 
MFD (uF) Overall Item H Dayton Kit 2MEV1 
Jam н W o Қы Motor Capacitor 
?o туп Des "en zr | Connector Protectors | Motor Capacitor 
3 Tin 17in ?Yàin 22F164 ; ; р 
hin ien Ai These terminal covers and boots shield А 
4 1%in 1%ein іп 226165 : i 
S, Vain Г/віп Ain 22166 | lead connectors from debris and moisture. Mounting Straps 
E In In ІП | А 
H 2 Ш 1 И in : ш in 22F168 They Ын accidental shock that could Brackets secure a capacitor to a 
Xin 2Йіп 1 ein occur if terminals are exposed. i i 
12532 in 2 Vn ТУЕП 22F170 | р motor or surrounding equipment. 
15 зіп 23Ain 196іп 22F171 Compatible Lead Hole No. of ltem Pkg. Compatible Compatible ltem Pkg. 
440V AC Cap. Width Location Lead Holes Мо. Qty. Cap. Shape Cap. Dim. No. Qty. 
2 {vein 17sin 27 іп 22F172 Round Rubber Boot, ebmpabst Я Bracket - 
3 Тіп 1%cin ?Vein 22F173 1% in Top 1 5AGK8 1 Round 1% inD 124074 5 
5 Thin 1 віп іп 22F175 іп ide oun ^ in 
i i i трі Ті 1 12N983 5 Oval 12% іп W 12М077 5 
18 zin 1 zn 1 in pni 1 in Top 2 12N984 5 Oval 13% in Wx3 Tj inD 12N978 5 
22F163 10 Тут 2Vsin 134 in 22F178 2% in Side 3 12N985 5 Oval 2 95 in Wx 1 Vie in D 12N976 5 
125 2%in 2%in 1 %ein 22F179 Oval Terminal Guard, Dayton Kit (Incl. Bracket, Hardware, Rubber Boot) 
15 23Ain 2%in 1%ein 22F180 2in Side 1 2MEU9 1 val 2 V&inWx1^inD 2MEV1 1 
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POWER TRANSMISSION 
Gearmotor Terminology 


Selecting a Gearmotor 


A gearmotor is an electro/mechanical device using an elec- 
tric motor to drive a geartrain encased in a housing. The 
geartrain reduces output speed while increasing available 
torque. Gearmotors move an object in a given direction at a 
rate of speed (RPM), and provide the required twisting force 
(torque). Select your model once load input performance 
requirements are identified. You must know the speed 

and torque requirements of the load to be driven. Unusual 
loads or harsh environments need to be considered before 
selecting a driving device. Horsepower (HP) is not a factor 
in selecting a standard gearmotor, since each model is 
designed for a specific performance level. 


Parallel-Shaft have helical and spur gears. First stage 
gears are phenolic, nylon, or steel and typically helical for 
low noise. Subsequent gears are usually metallic (sintered 
or hardened cut steel) depending on the performance level 
of the gearmotor. Parallel-shaft models offer high effi- 
ciency in compact sizes. 

Right-Angle include mainly worm-type gears of preci- 
sion-machined steel. Worm wheel is often bronze, but may 
be phenolic or cast iron. These gearmotors can be heavier 
construction, handle higher shock loads, and run quieter 
than comparably-sized parallel-shaft designs, but often 
less efficiently. 


Shaft 
4ZJ45 


Mechanical Considerations 


Speed. How fast should equipment or an object move? Output 
speeds are available from less than 1/2 rpm (revolution per 
minute) to nearly 350 rpm, depending on motor type and gear 
ratio. Based on your application, you may need to consider 
whether additional modified speeds will be produced through 


lower overall output capabilities. Starting torque ratings 
can be lower than maximum running torque ratings. 
Heavier duty gearmotors are usually only rated for their 
full-load (running) torque capability since starting torque is 
relatively high. 


— Speed 


sheaves or sprocket type drive systems before determining Running Torque (Full Load) is the continuous twist- 0900 ТО га ue 

gearmotor output speed. ing force to keep things moving after initial start and 

Starting Torque provides initial power to get things moving. must maintain power under all variable load situations 

On large conveyors, starting torque requirement may be high to provide adequate service. Running torque listed in the Multiply 

while a small rotating display cabinet may require very little catalog is the maximum torque available for safe, continu- From Into By 

torque to overcome resistance. Small gearmotors typically ous operation. Frequent starts and stops will require use of т-р. пер. 00833 

have "start" апа "run" torque specifications shown due to their starting torque more frequently. This could result іп exces- їп.-07. in.-Ib. 0.0625 
sive heat build-up, causing premature motor failure. in.-Ib. in.-02. 16 


How To Measure Torque 
Caution: Disconnect Power Before Proceeding 


Torque required to drive a machine may be measured by using 
a flat grooved pulley, a cord and a spring scale rated in Ibs. 
Pulley must be rigidly attached to machine's drive shaft, with 
cord wrapped several times around pulley. Do not allow cord 


If torque characteristics of the machine (load) vary during 
its operating cycle, torque must be determined at the point 
in the cycle where it is the greatest. 

If pulley can be turned (by pulling on cord) at a rate equal 


ИШ їп In-Lbs. 


to overlap. The other end is tied to the scale. When the scale to normal speed of driven equipment, an indication of Machine | 
Б > z 3 М Torque - Force Times 
is pulled, it will turn the pulley. When the pulley first starts o гиппіпо torque can be obtained. If load of machine is Radius (R) 


turn, the scale will register starting force required in pounds. 
Force registered on scale, in pounds, when multiplied by 
radius of pulley (radius is measured from the center of 
machine shaft to center of cord), in inches, yields the starting 
torque, in in.-Ibs. required by machine. 


almost entirely due to friction, running requirement will 
be essentially the same regardless of speed. However, if 
load is primarily the result of inertia or windage (air drag), 
characteristics of the inertia or windage elements must 
be known. 


Machine Shaft 


Starting Speed 
H H H Type Torque Reversible Controllable Features 
Electrical Considerations Shaded Pole Low No No Rugged, Relative Low Cost 
PSC Medium Yes No Reversible, Quiet Operation 

Before you can select the best gearmotor for your Split-Phase Med/High Yes No Fairly High Start Torque 
application, you need to identify your intended Capacitor-Start High Yes No Heavy-Duty Start-Ups, Dual Voltage 
power supply. AC and DC input gearmotors 3-Phase High Yes No* Simple, Reliable, High Start Power and Efficiency 

i i DC High Yes Yest Speed Controllable, High Start Torque 
from 12VDC to 460VAC are available. This chart Universal AC/DC High Yes est Speed Controllable, Relatively Low Cost, Simple Operation 


provides typical characteristics of different motor 
types as a guide for your selection. 


Loads 


Driven items connected to and driven by the gear- 
motor output shaft constitute the load. Not all loads 
coupled to gearmotors have steady speed and 
torque requirements. Some loads demand power 
surges from the gearmotor during running cycle. 
This can be abusive to gears. Also, environmental 
conditions and space restrictions need to be taken 
into account. Two types of loads that require careful 
consideration before selecting a gearmotor are 
Overhung (Radial) Load and Shock Load. 


Full-Load Torque (Requirement of Gearmotor) x 


If you plan to use a sprocket, pulley, gear or any weight suspended 
directly on the shaft, calculate OHL to aid selection of the gearmotor. 
First, use the formula below to determine the pounds of load. Second, 
multiply pounds of load by the appropriate drive factor at right to 
determine actual OHL ratings in pounds on center of output shaft. 


2 
= Lbs. of Load 
Pitch Dia. of Sprocket, Pulley or Gear 


Shock Load. Some applications subject gearmotors to loads that 


Yes: 
* Inverter-Duty motors сап be controlled with an inverter. t Performance matched speed controls are available for many catalog 
gearmotor listings. 


4-0 


ae 


verhung 
Load 


Drive Factors 
Sprocket .. 


.1.00 


Pulley...... 1.50 


«c 


Overhung (Radial) Load (OHL) is the perpen- 
dicular force pushing against the side of an output 
shaft. This force is either from a weight hanging on 
the output shaft or from a sprocket, pulley or gear 
being used on the shaft. Every gearmotor has an 
OHL specification which should not be exceeded. 


transmit shock or abrupt peak loads back to the gearmotor. Shock 
load can create peak loads several times greater than gearmo- 

tor torque rating. For example, when a heavy object accidentally is 
dropped on a running conveyor, this causes shock to gears and may 
even break them. Be sure the gearmotor is rated high enough to 
handle maximum anticipated shock load conditions. 


Gear....... 1.25 


Shock Load 
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POWER TRANSMISSION 
AC Gearmotors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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115VAC Shaded Pole 


Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: open 
= Gearcase: die-cast zinc 
= Lubrication: grease filled 
= Gears: heat-treated cut steel and acetal 
= Bearings: porous bronze sleeve 
on both case and motor 


Nameplate Max. Overhung Input 
RPM Torque Load HP 


1.1 RPM 50 in-Ib 41 Ib Vero hp 
2.2 RPM 32 іп-Іһ 41 Ib "ат hp 
6.6 RPM 25 in-Ib 41 Ib ә hp 
11.5RPM — 26in-lb 41 Ib Vias hp 
20 RPM 15 in-Ib 41 Ib "лз hp 
30.6RPM 12іп-Ір 41 Ib "лла hp 
66 RPM 4.7 іп-Іһ 41 Ib "лав hp 
130RPM — 24in-lb 41 Ib Vias hp 
197RPM 221п-Іһ 41 Ib Vies hp 


115VAC Shaded Pole 


Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: open 
= Gearcase: gasketed die- 
cast zinc with screws 
= Lubrication: grease filled 
= Gears: hardened steel and phenolic 
= Bearings: roller on case; ball and 
porous bronze sleeve on motor 


Nameplate Max. Overhung 


RPM Torque Load Input HP 
11RPM 100іп-Ір 54 |b Yate hp 
6.7 RPM 50 in-Ib 41 lb Yin hp 
13 RPM 50 in-Ib 18 Ib Yea hp 
214 RPM 5 in-Ib 2 Ib Yas hp 
368RPM — 33 in-lb 11b Мә hp 


115VAC Shaded Pole 


Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: open 
= Gearcase: die-cast zinc with steel cover 
= Lubrication: grease filled 
= Gears: sintered steel 
= Bearings: porous bronze 
sleeve on case and motor 


Nameplate Starting Мах. Overhung Input 
P 


RPM Torque — Torque Load H 
Magnetic Brake 
25 RPM 1tin-lb 13іп-Іһ 301b Уоһр 
50RPM 4.5in-lb  6in-lb 301b — Yohp 
Cone Brake 
25 RPM 1tin-lb 13 in-lb 301b — Yohp 
50RPM 4.5in-lb біп-Ір 301b —Vihp 


= Mounting: all-position 


Ба 
= 60 Hz 


» Rotation: clockwise facing output shaft 
= Thermal protection: impedance 


Gear Full Load Length Item 
Ratio Amps Less Shaft No. 
3231:1 0.38 4 in 1MBF3 
152611 0.38 4 in 1MBF4 
504:1 0.38 4in 1MBF5 
294:1 0.57 3% in 1MBF6 
168:1 0.57 3 іп 1MBF7 
107:1 0.57 3 іп 1MBF8 
51:1 0.57 3% in 1MBF9 
26:1 0.57 3 іп 1MBG1 
16:1 0.38 3 іп 1MBG2 


2] 
a Mounting: all-position 

= 60/50 Hz 

» Rotation: clockwise facing output shaft 
= Thermal protection: auto 

» Insulation: Class B 

Note: Ratings shown are at 60 Hz. Gearmotors are 


also operable at 50 Hz, with HP and rpm at 5/6 of the 
60 Hz rating. 


Gear Full Load Length Item 
Ratio Amps Less Shaft No. 
3231:1 0.62 494in 1MBG3 
504:1 0.62 ГЕЛ 1MBG4 
2521 1.2 4% in 1MBG5 
16:1 14 47% in 1MBG6 
9:1 14 47^in 1MBG7 


ud 
= 60 Hz 


» Rotation: clockwise facing output shaft 
= Thermal protection: auto 
= Ambient: 40°C 


Full Length Gearmotor 
Gear Load Less Mounting Item 
Ratio Amps Shaft Position Мо. 
125.51 0.75 4 V in 52JD92 
6921 075  4Y&in Angle 52093 
125.51 0.75 4 іп А 52JD91 
692: 075 4%in Horizontal 52094 


115 and 230VAC Shaded Pole 


Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: open 
= Gearcase: die-cast zinc with steel cover 
a Lubrication: grease filled 
= Gears: sintered steel 
= Bearings: porous bronze sleeve 
on both case and motor 


md 
= Mounting: all-position 


» Rotation: clockwise facing output shaft 
= Thermal protection: impedance 
= Ambient: 40°C 


Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Length Item 
RPM Torque Load HP Ratio Brake Amps Less Shaft No. 
115V AC, 60 Hz 
7 RPM 30 in-Ib 30 Ib Viohp 439.3:1 Magnetic 0.52 3^ in 52JE19 
7 RPM 30 in-Ib 30 Ib Улоо һр — 439.3:1 Cone 0.52 3 іп 52JE20 
230V AC, 50 Hz (3 leads) 
5.8 RPM 30 in-Ib 30 Ib Улоо hp 439.3:1 Magnetic 0.26 3 ^ in 52JE18 
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AC Gearmotors 


/—#10-32 UNF-28 
THRU (4) 


j- 1.00 — 


© И 
D | = 
| | LET 


@ | 
8 


е 
Ems 


275 — — —À - 


6.00 TYP 


115 and 230VAC Shaded Pole Payton} 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: open = Mounting: all-position 
= Gearcase: die-cast zinc » Rotation: clockwise 
with steel cover facing output shaft 
= Lubrication: grease filled = Thermal protection: impedance 
= Gears: sintered steel a Ambient: 40°C 
= Bearings: porous bronze sleeve 
on both case and motor 


9.178 
x .59 DEEP (4) 


1.00 
47 | 
EM 
0.375 329 i 


Qa вә 


115 and 230VAC Shaded Pole 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: open = Mounting: all-position 
= Gearcase: die-cast zinc = Rotation: clockwise 
= Lubrication: grease filled facing output shaft 
= Gears: sintered steel = Thermal protection: auto 
= Bearings: porous bronze = Ambient: 40°C 
sleeve on case and motor 
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#10-32 UNF-2B 
THRU (4) 


Ft 1.00 ——] 


© © 
T 
L | | N 648 
BOSS 
1.187 —— 4.00 TYP U 
[* —1.375-—= м 
Length 
Nameplate Max. Overhung Input Gear FullLoad Less Item 

Key RPM Torque Load HP Ratio Атрѕ Shaft No. 
115V AC, 60 Hz 

A 14 АРМ 50 in-Ib 301b — Y»ohp 28471 0.38 2%in 52JE26 

A  6.9RPM 35 in-Ib 30б ^ Yoohp 43931 0.52 2%in 52ЈЕ27 

B  18RPM 13 in-Ib 30lb — Yoohp 17211 0.50 2%іп 52JE29 

B 25RPM 9.3 in-Ib 30lb Иооһр 11431 050 2%in 52JE30 

B  35RPM 8.3 in-Ib 30lb _Ишһр 8681 050 2%in 52JE31 

B 50ВРМ 4.2 in-Ib 301b Ио һр 69151 050 2%in 52JE28 
230V AC, 50 Hz 

A 0.9 RPM 50 in-Ib 300) ^ Ysohp 28471 0.25 2%іп 52ЈЕ21 

A  5.8RPM 35 in-Ib 30lb ^ Viohp 43931 026 2%in 52ЈЕ22 

B 16ВРМ 13 in-Ib 301) ^ Vwohp 16741 025 2%in 52JE24 

B 21ВРМ 9.3 in-Ib 300 Ио һр 114317 025 2%іп 52JE25 

B  41RPM 4.2 in-Ib 30б Иооһр 69151 0.26 2%in 52ЈЕ23 


(5.170 THRU 
(4) |= 1.440 =} 


jæ 6.00 ii 
i 


1.187 


3.25 


[Teg 


Nameplate Max.  Overhung Input Gear  FullLoad Length Нет 
Key RPM Torque Load HP Ratio Amps 1655 Shaft Мо. 
115V AC, 60 Hz 5 B Ku 3 mr 
A 6 RPM 12 in-Ib 30 Ib Уо һр — 5292: 1.0 4%іп 52/02” 
А 6.3RPM 120in-b 3016 Уо һр 52921 1.5 4M%in 520098 
A 25 RPM 22 in-Ib 30 Ib Yeo hp 145:1 1.3 4% in 520099 
A 22 RPM 21 in-Ib 30 Ib Yeo hp 1451 1.3 4%іп 52/03” 
А 50 RPM 12 in-Ib 30 Ib Yeo hp. 63.41 1.3 4vain 524601 
А 50 RPM 12 in-Ib 30 Ib Yeo hp. 63.411 1.3 4% in 52ЈЕ04 * 
B . 10 RPM 65 in-Ib 30 Ib Yeo hp 294:1 1.9 4% in 52097 
230V AC, 50 Hz (3 leads) _ = жені nS BENE 
A 5 RPM 120in-lb 3016 Yeohp — 52921 0.75 4l^in 520095 
230V AC, 60/50 Hz (3 leads) E Ta VT segs 
A 5 RPM 12 in-Ib 30 Ib Уо һр 52921 0.55 4% in 520096 “1 


* Includes magnetic clapper brake. T Ratings shown аге at 60 Hz. Gearmotors are also operable 
at 50 Hz, with HP and rpm at 5/6 of the 60 Hz rating. 
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AC Gearmotors 


Ё 52JE05 


Commonly used 
in pellet and 
corn stoves and 
other appliances 
requiring 
higher torque 


115VAC Shaded Pole 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: open = Mounting: all-position 


шш 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1.30+.02 
WITH SHAFT—T4— — 
PUSHED IN 


401 aut ep І 
J€ ig 


1.187 


sleeve on motor Д 


Nameplate Мах. 
= Gearcase: die-cast zinc = 60/50 Hz RPM ^ Torque 
a Lubrication: grease filled = Ambient: 40°C REM 19 ne 
= Gears: Delrin and Note: Ratings shown are at 60 Hz. 4RPM 701їп-р 

sintered steel Gearmotors are also operable at АВРМ _ 75 in-Ib 
= Bearings: needle оп 50 Hz, with HP and rpm at 5/6 of 6RPM X 100 in-Ib 
mum the 60 Hz rating. 108РМ 1001п-Ір 
; porous bronze 25RPM — 45in-b 
50RPM — 25in-lb 

52JE16 


74 


e^ р 
115 and 230VAC Shaded Pole 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: open = Mounting: all-position 

= Gearcase: die-cast zinc » Rotation: clockwise 

a Lubrication: grease filled facing output shaft 

= Gears: sintered steel = Thermal protection: impedance 
» Bearings: porous bronze = Ambient: 40°C 


шш 


Sleeve on case and motor E 


115VAC Shaded Pole 
Parallel-Shaft Gearmotors 


ШШШ 


= Enclosure: open = 60/50 Hz 
= Gearcase: die-cast zinc with » Rotation: clockwise 
screws and gasketed cover facing output shaft 


a Lubrication: grease filled 
= Gears: sintered steel 


= Bearings: needle on cover; ball 


bearing and bronze on motor 
= Mounting: all-position 


70 


ШШЩ 


GRAINGER. 


= Thermal protection: 
= Insulation: Class A 
Note: Ratings shown are at 


auto 


60 Hz. Gearmotors 


are also operable at 50 Hz, with HP and rpm at 


5/6 of the 60 Hz rating. 


cw ccw 
ROTATION | ROTATION 
Overhung Input Gear FullLoad Length Thermal Item Item 
Load HP Ratio Amps Less Shaft_ Protection No. No. 
30 Ib Иш р 2851.81 0.45 3%іп Impedance, 52JE10 52JE05 
30 Ib Yo hp 1428.71 0.45 3%in  Impedance| 52JE09 52JE06 
30 Ib Yeo hp 823.41 0.45 3%іп Impedance) 52JE11 — 
30 Ib Yeo hp 823.41 0.45 3% in Impedance = 52JE07 
30 Ib Уо hp 5251 1.30 3% in Auto 52JE12 52JE08 
30 Ib Уо hp 333.61 1.30 3%іп Auto 52JE13 — 
30 Ib Уо hp 145:1 1.30 3% in Auto 52JE14 = 
30 Ib Уо hp 63.4:1 1.30 3% in Auto 52ЈЕ15 — 
11.000 = 
i 6.00 TYP [* 
г y 
Ф.313 
© 
TAPPED #8-32 UNC-2B 
х .250 MIN. (5) 
Nameplate Max. Overhung Input Gear FullLoad Length Item 
RPM Torque Load HP Ratio Amps Less Shaft No. 
115V АС, 60Hz | Мерна раа ДЕУ: РЛЫ тас қалап ББ 
4.6RPM  18in-Ib 30 Ib Vmohp 709.17:1 0.32 2 іп 52JE17 
230V АС, SOHz(3lead) — — — ^  ÁMAÁ— I "S inr 
44 RPM 18іп-Ір 30 Ib Vesohp 17091721 0.32 2 іп 52JE16 
p U6MAX 2.63 FAN 
Bi ZL 10-32 UNF-28 E ші 
іі ( #10- : 
X.59 DEEP 03-- 
(4 HOLES) | 
.187 
0.375 | 9 
4.69 [ .329 1/4" 
Y. | Ы STRIP =] ~ 
.89 == 
Ø i i | 6” 
Y +i 
1 1.00 D 11.28 
1.188 
19 
m— 2.75 — 
Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Length Item 
RPM Torque Load HP Ratio Amps [еѕѕ Shaft Мо. 
1RPM 100 in-lb 56 Ib Yeo hp 2976:1 0.5 4 Жіп 1LNG2 
4RPM — 130indb — 56lb %ohp 7621 07 Я4йп — 1LNF7 - 
6RPM 150іп-Ір 65 Ib Уо hp 5291 13 4% in 1LNF8 
26 RPM  45in-Ib 15 Ib Уо hp 126:1 1 4% in 1LNF9 
52RPM  295in-lb 10 Ib Уо hp 63:1 13 4 y in 1LNG1 
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POWER TRANSMISSION 
AC Gearmotors 


48-32 UNC-28 
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Parallel-Shaft Gearmotors 


a Enclosure: open 
a Gearcase: die-cast zinc 
with steel cover 


a Lubrication: grease filled 


a Gears: sintered steel 


» Bearings: porous bronze 
Sleeve on case and motor 
= Mounting: all-position (A. 


and D. only); output shaft 
horizontal (B. and C. only) 


» Gearcase: die- 
cast zinc 

a Lubrication: 
grease filled 

= Gears: acetal and steel 

= Bearings: porous 
bronze sleeve on 
case; ball on motor 

= Mounting: all-position 

= 60 Hz 

a Rotation: clockwise 
facing output shaft 

= Thermal protection: 
none 


лот 


I — ss max 
% & ә Ч 
o pma | . á 
° | 44 
tg 9 т. 
ТҮР | 
маз | ИП — = 1и |-— tana (enous) = 22224 
T E 1 wa 4 D. CES 
H H x Full Length 
115VAC Permanent Split Capacitor Nameplate Max. Overhung Input Gear Load Tess Item 
Key RPM Torque Load HP Ratio Amps Shaft No. 
4 RPM 30 in-Ib 300 Яо һр 64351 0.35 3%in 52JE32 * 
20 RPM 13 in-Ib 30lb ohp 1231 0.35 3%in 52JE36 
= 60/50 Hz A X 30RPM 7.5 in-Ib 300 йор 9981 0.35 3%in 52JE33 
inn: ; 60 RPM 4 in-lb 300 ohp 4901 0.35 3%in 52JE34 
= Rotation: ІЗІНЕ 100 RPM 2 in-Ib 30lb ^ Yhp 3061 035 3%in 52JE35 
» Thermal protection: auto 1 RPM 42in-b 300 ohp 254131 0.35 3%in  52JE38 
» Capacitor: 2MDV3 required (sold B —4RPM 26 in-Ib 300 Иоо һр 65421 0.35 3%in  52JE39 
; 7 RPM 18 in-Ib 300 ohp 3601 0.35 3%in 52JE40 
separately on Grainger.com) 12 RPM 11 in-Ib 300 ohp 2561 0.35 3%in 52JE41 
= Brake: friction (B. and C. only) 18 RPM 8inib 30b оор 17471 035  3/&in 52JE42 
a Ambient: 40°C C 25ВРМ 6 in-Ib 30/10 ohp 1241 035 3%in 52JE43 
; 55 RPM 2.6in-Db 300 — Veohp 57:1 0.35 3%in 52JE44 
Note: Ratings shown are at 60 Hz. Gearmotors 98RPM i5inib 200 ohp 3061 035 3%in 52JE45 
are also operable at 50 Hz, with HP and rpm at D —10RPM 30 in-Ib 200 ohp 2811 035 4in  52JE37 
5/6 of the 60 Hz rating. * Shaft dia.: 0.313". 
Dayton} 
115VAC Shaded Pole Parallel-Shaft Gearmotors Б 
Full 
Nameplate Мах. Overhung Input Gear 1041 Length Item 
RPM Torque Load HP Ratio Amps Less Shaft Мо. 
Open, Fan-Cooled, No Brake 
7RPM  1i3in-b 15010 ohp 2501 26 7%їп  1LPN5 
13RPM  1i3in-b 15011  Vohp 1281 26 7%in  1LPN2 
30RPM  1i3in-b 1500 ‘ohp 521 26 in ТІРІ w 
60RPM  59in-b ^ 1500 Жжір 27:1 26 7%in 1LPL6 EET gu ui 
Open, Fan-Cooled, Power Off Disc Brake s ls Wwe Ж 
2RPM  1i3in-b 15010 ohp 7501 26 8%п  1LPN7 em] se қ 
7RPM  1i3indb 1500 ohp 2501 26  8%in ТРМ BN } 
13RPM  1i3in-b 1500  Vohp 1281 26 8%in ТРМ — ПІ Ө 
30 АРМ 113іпір 1500 ‘Yohp 521 26  8%in ТІРІ7 sæ | «йе 
60RPM  59in-b 1500 Жжір 271 26 80іп ТІРІ? ae 
TEFC, No Brake | IN 
2RPM  1i3in-b 15010 hp 7501 16 7n  1LPN8 1—9 fr 
7RPM  1i3indb 15010 ohp 2501 16 7%in  1LPN6 - e eva \ —L ate A p = 
13RPM  1i3in-b 1500 ohp 1281 16  7%in  1LPN3 ISIE Gus | aa 
30RPM _42in-lb 1500 ohp 521 16 7%in  1LPL8 


= Ambient: 40°C 


115/230 and 115VAC Permanent Split 1727 
Capacitor Parallel-Shaft Gearmotors 


= Gearcase: die-cast aluminum 

» Lubrication: permanent 
heavy gear oil 

= Gears: hardened steel 

= Bearings: needle 
throughout; ball on motor 

= Mounting: all-position, 
optional mounting bracket 
2A754 (sold separately 
on Grainger.com) 


= Rotation: reversible 

= Thermal protection: none 

= Ambient: 40°C 

= Capacitor: included 

= Brake: adaptable to 5X400 (sold separately 
on Grainger.com) using 1 disc in brake 

Note: Ratings shown are at 60 Hz. Gearmotors 2H604 and 


2H602 are also operable at 50 Hz, with HP and rpm at 5/6 
of the 60 Hz rating. 


Full Length 
Nameplate Max. Overhung Input Gear Load Less Item 
RPM Torque Load HP Ratio Amps Shaft No. 

TENV, 115/230V AC, 60/50 Hz 

4.6 RPM 160 in-Ib 115 10 Уо hp 362:1 0.38/0.22 Тіп 2H604 

17 RPM 150 in-Ib 150 Ib Yoo hp 96:1 0.56/0.29 6 54 іп 29602 
Open, 115V AC, 60 Hz 

33 RPM 165 in-Ib 130 Ib Yo hp 49:1 1.05 7 in 2H600 
63 RPM 90 in-Ib 230 Ib Уо hp 25:1 1.05 1 in 2H598 
124 RPM 47 in-Ib 220 Ib Уо hp 131 1.05 7 іп 2Н596 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. >- |7 
AC Gearmotors Details on page A1. 


115, 230, and 
115/230VAC Permanent 
Split Capacitor Parallel- 
Shaft Gearmotors 


Note: Ratings shown are at 60 Hz. 60/50-Hz gearmotors 
are also operable at 50 Hz, with HP and rpm at 5/6 of the 
60-Hz rating. 62081, 62082, 62083, 6A197, 62084, and 
6A196 are operable at 60 Hz only. 


1/8x3/4 KEY 3 5/8 SO 


[e 


— 127764] |— 


27/64 —| |— 10-32 
<4@)HOLES 


ES 
== 


ve d 1 
29/64 FLAT 


Live 


П 


А. aaa | 
= Gearcase: die-cast aluminum S3 
= Lubrication: permanent heavy gear oil A. 
= Gears: 1st stage steel, subsequent stages Shown with 
steel or heat-treated powdered metal conduit box 


= Bearings: Heavy-duty needle ыы 


on case; ball оп motor 

= Mounting: all-position (optional 
mounting bracket 24754) 

a Rotation: reversible 

= Thermal protection: none; 
impedance on 67073 to 62076 

= Ambient: 40°C 

= Brake: adaptable to 5X400 (sold 
separately on Grainger.com) 


B. 

= Enclosure: totally enclosed, nonventilated 

= Gearcase: CNC machined, die-cast aluminum 

= Lubrication: grease-filled B. i 

= Gears: first stage high-strength 
polymer and powdered metal 

= Bearings: ball bearings for motor, 
needle for output shaft 

= Mounting: all-position (optional 
mounting bracket 2A754) 

= Rotation: reversible 

= Thermal protection: none 

= Ambient: 40°C 

= Brake: adaptable to 5X400 (sold 
separately on Grainger.com) 


am m 


51/4 


I— 9/32 
OVER FLAT 


m 
13/64—]| |.— 


с. Р | Г 5/16 3 15/16 
= Enclosure: totally enclosed, nonventilated = | 
= Gearcase: die-cast zinc L., | | ane 
n . " 3/4 
» Lubrication: grease-filled | T o | 
= Gears: steel, 1st stage acetal ES ang 
= Bearings: sleeve on case; ball on motor ise uir Rare aa 
= Mounting: all-position PU зейнет 
» Rotation: reversible 
= Thermal protection: none 
= Ambient: 40°C 
Length Length 
Nameplate Max. Overhung Input Gear FullLoad Less Capacitor Item Nameplate Max. Overhung Input Gear FullLoad Less Capacitor Item 
Key RPM Torque Load HP Ratio Amps Shaft Req. No. Key RPM Torque Load HP Ratio Amps Shaft Req. No. 
Open, 115V AC, 60/50 Hz TENV, 230V AC, 60/50 Hz 
12RPM 100in-Ib 9010 Уо hp 1369:1 03  7Yiin 2MDV3 62073 17RPM 100іп-Ір 900 ohp 96:1 03 8in Included 11527 
23RPM 100 іп-16 9016 Уоһр 7021 03  7Yiin 2MDV3 62074 32 RPM 86 in-Ib lb ohp 491 03 8in Included 1L523 
45RPM 100 іп-16 90ib  Yohp 361:1 03  7Yiin 2MDV3 67075 д 53 АРМ  — 46indb 90ib ohp 251 0.3 8in included 11520 
88RPM Тбіп-Ір 9016 ohp 186:1 03 туп 2MDV3 67076 95 RPM 30 in-Ib 900 ohp 17:1 0.3 8in included 1L517 
A  16RPM 100іп-Ір 9016 Yohp 96:1 0.62 7%in 2MDV6 67077 124 АРМ  25in-ib lb ohp 131 0.3 8in Included 11530 
32 RPM 96 in-Ib 9010 ohp 49:1 0.62 7%in 2MDV6 67078 154RPM 18Віп-Ір 90ib ohp 10:1 0.3 8in included 11528 
63 RPM 49 in-Ib 9016 ohp 251 0.62 7%in 2MDV6 62079 TENV, 115V AC, 60/50 Hz 
95 RPM 30 in-Ib 90160 Yohp 1:1 0.62 7%in 2MDV6 6А195 16 RPM 67 in-Ib 5010 shp 1061 0.52 6%in 2MDV4 453R93 
124RPM 25іп-Ір 9016 Yohp 131 0.62 7%in 2MDV6 62080 29 RPM 50 in-Ib 500 Ye hp 58.31 0.51 біп 2MDV4 453R94 
Open, 230V AC, 60/50 Hz в 60 RPM 30 in-Ib 500 shp 28.3:1 0.52 6 ^in 2MDV4 453R95 
12RPM 100in-Ib 9018 Уо һр 13691 02 7 %in Included 11532 105RPM 20in-ib 500 shp 15.931 0.53 6 ^in 2MDV4 453R96 
23RPM  100іп-Ір 9016 Ye hp 7021 02 77%іп Included 11525 139 АРМ  14in-ib 50ib shp 1211 0.52 біп 2MDV4 453897 
45RPM 100 іп-16 9016 ohp 3621 02 7%in Included 11522 164RPM 121п-Іһ 5010 shp 1022 0.52 6%in 2MDV4 453898 
д 88 АРМ ^ 76in-b 9016 ohp 18631 0.2 7%in Included 11519 TENV, 115/230V AC, 60/50 Hz 
17RPM 100in-Ib 9016 Уойр 961 0.3  8Y4^in Included 11526 4 RPM 50 in-Ib 5010 hp 491:1 0.62/0.33 6 Yin Included 1LPU6 
32 RPM 86 in-Ib 9010: Vhp 49:1 03 87іп Included 11524 7 RPM 50 in-Ib 50ib ohp 239:1 0.62/0.33 6 Yin Included 1LPU7 
63 RPM 46 in-Ib 900  Yohp 251 03 8й\1п Included 11521 c —36RPM 50 in-Ib 5010  Yhp 47:1 0.62/0.33 5 іп Included 1LPU8 
95 RPM 30 in-Ib 901: ohp 17:1 0.3  8Y^in Included 11518 68 RPM 30 in-Ib 5010 ohp 26:1 0.62/0.33 5% in Included 1LPU9 
TENV, 115V AC, 60 Hz 96 RPM 20 in-Ib 5010 ohp 18:1 0.62/0.33 5%in Included 1LPV1 
17 RPM 100in-Ib 9010 Yohp 96:1 06 7%іп 2MDV6 62081 181 RPM _12in-Ib 50ib ohp 10:1 0.62/0.33 5 іп Included 1LPV2 
33 RPM 96 in-Ib 900 Vhp 441 06 7%іп 2MDV6 62082 For Use Item 
д 63 RPM 49 in-Ib 900 Yohp 251 06 7%in 2MDV6 67083 Description With No. 
95 RPM 30 in-Ib 900 ohp 17:1 06 7%іп 2MDV6 6А197 Accessories 
124 RPM 25 in-Ib 90Ilb  Yohp 13:1 0.6 7%in 2MDV6 62084 L-Shaped Mounting Bracke A and B Gearmotors 2A754 
154 RPM 20 in-Ib 90 lb  Yohp 10:1 0.6 7% in 2MDV6 6А196 Conduit Box A and В Gearmotors 4JV45 
12 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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POWER TRANSMISSION 
AC Gearmotors 


115/230VAC 
Permanent Split 
Capacitor Parallel- 
Shaft Gearmotors 


= Gearcase: die-cast aluminum 

= Lubrication: permanent 
heavy gear oil 

= Gears: hardened steel, 
AGMA Class 9 

= Bearings: needle throughout 
with thrust ball on case 
and ball on motor 

= Mounting: all position 


= 60/50 Hz 
Nameplate Max. Overhung Input 
Key RPM Torque Load HP 
TENV 
A 12RPM 710in-Ib 90010 "в hp 
TEFC 
6RPM  710in-lb 90010 Ye hp 
В 12 ВРМ 700in-Ib 90016 Ye hp 
14RPM  630in-Ib 9001 Vs hp 
30RPM  660in-lb 650 VAT 
C 58 ВРМ 490in-lb 60016 һр 
81 АРМ  345in-lb 55016 У һр 


* Capacitor remotely mounted. T No rear-shaft extension. 


115/230VAC Permanent Split 


C. 


3/16x1 1 


[r^ 


/8 KEY 


4 25/32 


H— ase | 


ЕЗ 
А | | © @ 
» Rotation: reversible 9) (o T 
= Thermal protection: none j baat 
. o 2 23/32 61/4 

» Ambient: 40°С E з 19/92 

= Capacitor: included | E | 

= Brake: adaptable to 5X400 Ма 

(A. and B. units), sold e 1/4-200NCXS/8 DEPTH 
separately on Grainger.com ш ады 

Note: Ratings shown are at 60 Hz. Gearmotors Г 

are also operable at 50 Hz, with HP and rpm at B. and C. Шығын 22. 

5/6 of the 60-Hz rating. ( ] Е NEN 
Gear  Fullload Length Нет gs © Ф lesse 
Ratio Amps  LessShaft Мо. |. | 

1427:1__0.36/021_9'9вїп__2Н618 | 2 e3732 ous 
276 2441 11%іп 2H616 * 1 
1381 21/11 11%іп  2H614 * 
1161 — 24/11 11%іп  2H612 * X 
54:1 5.2/2.8  16in | 2H610 [ 
28:1 5.2/2.8 16in  2H608 t " 
20:1 5.2/2.8 16in 2H606 T 1/4-00NCKS/8 DEPTH 
Dayton} 


Capacitor Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed fan cooled = Rotation: reversible 


= Gearcase: machined die- 
cast aluminum 
a Lubrication: permanent 
heavy-duty gear oil 
= Gears: hardened steel, AGMA Class 9 
= Bearings: ball and needle 
on case, ball on motor 
= Mounting: all position 


= Thermal protection: none 

= Motor dia.: A, 4", B. 5.5" 

= Ambient: 40°C 

= Capacitor: included 

= Brake: adaptable to 5X400 (sold 
separately on Grainger.com) 


Note: Ratings shown are at 60 Hz. Gearmotors are 
also operable at 50 Hz, with HP and rpm at 5/6 of 


= 60/50 Hz the 60-Hz rating. nee 
No. of ka 
Length Brake 1/8 E |-— 3 ve id 
Nameplate Мах.  Overhung Input Gear FullLoad Less Discs Нет 
Key RPM Torque Load HP Ratio Amps Shaft Reg. Мо. d 
6RPM  500inb 3000  Yihp 266:1 1.2/063 9%in 1  1LPX6 с L MENN s 
A . i0RPM  500inib 3000  Yiehp 164:1 1.2/063 9 in 1 ТІРХ5 €» 
14RPM  340in-Db 3000  Yhp 1141 1.2/0.63 90іп 1 ТІРУЗ E a wel VS m 
15RPM  500in-lb 4000 hp 1081  2.05/105  10in 2  1LPX4 Г 
20 АРМ 500іпір 4000 hp 801  2.05/105  10in 2  1LPX2 LJ 
30RPM 360in-lb 4000 “hp 547 2.05/1.05 10іп 2  1LPXi © 
B X 43RPM 2650 4000 һр 381 2054105  10in 2  1LPW9 22 — 
63RPM  180inib 4000) һр 261 205105 10п 2  1LPW8 OVER FLAT Фу шегем | s rus uo _| 
91RPM  130in-b 4000 ‘hp 181 205105 10іп 2  1LPW7 Ll 
156 RPM 770 4000) ‘hp 101 205/105  10in 2  1LPW6 
115/230VAC Permanent Split meten] 
Capacitor Parallel-Shaft Gearmotors 
= Enclosure: totally » Rotation: reversible 1LPL3 
enclosed fan cooled = Thermal protection: none 
= Gearcase: die-cast zinc = Ambient: 40°C 
a Lubrication: grease filled = Capacitor included 
= Gears: heat-treated steel/phenolic = Brake: adaptable to 5X400 2 
» Bearings: porous bronze sleeve using 1 disc in brake (sold WOODRUFF KEY eS 
on case; ball on motor separately on Grainger.com) О / 
» Mounting: all-position Note: Ratings shown are at 60 Hz. Gearmotors = Жү БЫ | 
= 60/50 Hz are also operable at 50 Hz, with HP and rpm at Ze 
5/6 of the 60 Hz rating. | ©) 
3/4 
Nameplate Max. Омегһипд Input Gear Full Load Length Item ( P " 
RPM Torque Load HP Ratio Amps Less Shaft No. 9 — 
6RPM 600-0 2500 1/12 һр 2671 1.2/0.63 9%in ТІРІ5 Ear зма [| ine eae: | 
12RPM 400іпіз 25010 1/12 һр 1351 1.2/0.63 9%in ІРІ4 эзе ке 63/8 
20RPM 250in-b —250Ib 1/12hp 811 1.2/0.63 9 76 in 1LPL3 oe 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 73 


POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. 
AC Gearmotors Details on page A1. 
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| 1/4-20UNC. 


-- | HOLES ones 
A. а В. | 
5 e eT 
ШЕ: sus = NS ee 
- [— г m з ve | I-— а= | ve 
OVER FLAT 4 1 sve |- B | m OVER Far изле. гї -- У | N | 
oe —| ı v2 i— MS С i DOMO es WES VELUM: каш 4 | THRU HOLES 
115/230VAC Permanent Split Capacitor Parallel-Shaft Gearmotors Dayton 
: ient: 40° Full Length No. of 
« Enclosure: totally " Ambient: W C Nameplate Max. Overhung Input Gear Load Less Вгаке Item 
enclosed fan-cooled = Capacitor: included Key — RPM Torque Load НР Ratio Amps Shaft Discs Вед. Мо. 
= Gearcase: die-cast aluminum в Brake: adaptable to ik ilat, ТІ тер ТЕ д vs hp Ши 1 1. 20. Ed ЫЛ 1 a 
А А А А ІП-і К ІП 
= Lubrication: permanent heavy gear oil 5Х400 using number д aS RPM 92 ineb 1751 Vist 351 1208: 83n —1 17520 
= Gears: hardened steel, AGMA Class 9 of discs shown in 2 НЕМ 81 mp TS Ті Тр КЕ! 15059 ERAT 1 TL 
= Bearings: heavy-duty needle table (sold separately 139 RPM 20 nb 175 b Ж hp 121 120; 53 FEAT in 42523 
i i Ё in- ^2 hp ; ^s in 
roller and thrust ball bearings on Grainger.com) {6 RPM — 385inib — 1751b %hp 1027 21/11 9 Yin — 1 62817 
on case; ball on motor Note: Ratings shown are at 60 Hz. 30RPM — 278inib 175b hp 584 2141 9Ywin 7 62818 
= 60/50 Hz Gearmotors are also operable at 50 B АТ НЕМ 212 mp Ма h и hp EKAI PATIR E Em in 2 5221 
a Rotation: reversible Hz, with HP and rpm at 5/6 of the Eras ЕЗ Алы AT SILI gem 
| 98 RPM — 00inib 175b “hp 191 2111 9%іп — 2 62821 
» Thermal protection: none 60-Hz rating. 161 RPM —  60in-b 175b %һр 1131 2.1/1.1 9 еіп — 2 62822 
p 


115/230VAC Permanent Split Capacitor and — 
230/460VAC 3-Phase Parallel-Shaft Gearmotors 


= Gearcase: die-cast aluminum = Oversized output bearings for » Thermal protection: none 
= Lubrication: permanent heavy gear oil ^ greater overhung load capacity = Ambient: 40°C 
= Gears: hardened, AGMA Class 9 = Mounting: all-position, except = 346" X 1" key 
= Bearings: motor has ball bearings; shaft up (optional bracket Note: Ratings shown are at 60 Hz. 
gearbox has needle bearings and 6XF03 for base mounting) Gearmotors are also operable at 50 Hz, 
thrust ball bearings throughout = 60/50 Hz with HP and rpm at 5/6 of the 60-Hz rating. 
= Rotation: reversible 
Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Length Item 
RPM Torque Load HP Ratio Amps __Less Ѕһай Мо. 
Permanent Split Capacitor, ТЕК, 115/230V AC, Capacitor Included -200. 1/4-28 UNF-28 
5 RPM 310 in-Ib 565 Ib Vehp 336:1 1.30/065 9%іп 6МКТ0 475 ds 4.24 |-.63 Deep 
9 RPM 341 in-Ib 491lb Игр 1801 130/065 9%⁄in 6МКТІ Nameplate КУ? Keyway |4401 M) Faces 
14 RPM 330 in-Ib 45900 zhp 1241 1300655 9%п  6MK72 ame 
19 RPM 250 in-Ib 374b zhp 911 1.30/065  9341in  6MK73 + 
Permanent Split Capacitor, TEFC, 115/230V AC, Capacitor Included 2.75 
29 RPM 270 in-Ib 327b hp — 581 290/145 11%іп  6MK7A 
34 RPM 250 in-Ib 2300 һр 507 2.90/145 11%іп  6MK75 Л 
40 ВРМ 180 in-Ib 3030 ЖЯіһр 437 290145 11%іп  6MK76 Conduit Box 
59 RPM 135 in-Ib 267b Яһр 297 2.90/.45 11%іп 6МКТ7 о re (Optional) aem CNN TD 
75 RPM 90 in-Ib 256b ЖЯһр 237 290017145 11%іп  6MK78 (6) Motor Leads у}, = sL" Bracket 72505 Чук -18 Ret 
113 RPM 68 in-Ib 222|b впр 151 2.9045 11%іп 6MK79 Paano aaa 4.50 (Optional) 7-- 5200 
160 RPM 45 in-lb 196]b Яр 107 2.90/.45 11%іп 6МК80 i 
340 RPM 25 in-Ib 19012: һр 54 2.90.45 11%in  6MK81 
3-Phase, TEFC, 230/460V AC, Conduit Box Included Item 
58 RPM 320 in-Ib 3000) hp 301 160080 11%in 6МК82 Description No. 
85 RPM 218 in-Ib 300b hp 201 1.60/0.80  1176in  6MK83 Accessories 
173RPM  — 109in-lb 300b һр 101 1.60/0.80 11%in 6МК84 L-Shaped Mounting Bracket 6XF03 
345 RPM 55 in-Ib 300b — Y&hp 571 1.60/0.80 11%in 6MK85 Conduit Box 6XFO1 


115VAC Split-Phase 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally = Mounting: all-position 
enclosed fan cooled = 60 Hz 
= Gearcase: die-cast aluminum = Rotation: reversible 
6K331 a Lubrication: permanent = Thermal protection: none 
heavy gear oil = Ambient: 40°C 
mem » Gears: hardened steel, = Brake: adaptable to 5X400 
nil [— з 9/8 sa — AGMA Class 9 brake using number of 
pw эл6 — |— — = Bearings: heavy-duty needle discs shown in table (sold 
{| HOLES roller and thrust ball bearings separately on Grainger.com) 
| MEN on case; ball on motor 
Su 5 1/8 No. of 
L Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load — Lengt Brake Item 
ы VE RPM Torque Load HP Ratio Amps Less hatt Discs Req. Мо. 
14 АРМ  350in-b 1750 Vehp 1271 1.75 9 %in 1 6K325 
h 27RPM  275inib 175І) hp 65:1 3.8 9 76 in 2 6K328 
yea 40 RPM  225in-b 17510 һр 43:1 28 9 in 2 6K329 
OVER FLAT өле Lug LO 60RPM  150in-b 1750 һр 28:1 3.8 9% in 2 6K331 
HOLES f THRU HOLES 90RPM  100inib 1750 һр 19:1 3.8 972 2 6K332 
135 RPM  65inb 1750 hp 13:1 3.8 9% in 2 6K334 
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115VAC Shaded Pole and Split-Phase E 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed fan cooled = Rotation: clockwise facing output shaft on shaded 
= Gearcase: die-cast aluminum pole models; reversible on split-phase models 

= Lubrication: permanent heavy gear oil = Thermal protection: none 

= Gears: hardened steel, AGMA Class 9 = Ambient: 40°C 


= Bearings: heavy-duty needle roller and = Brake: adaptable to 5X400. 1 brake disk required 
thrust ball bearings on case; ball on motor for all units (sold separately on Grainger.com) 
= Mounting: all-position 


= 60 Hz 
Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Length Item 3/16x KEY 
sh ae l Torque Load HP Ratio Amps X Less Shaft No. E RN Е TAE e 
jaded Pole 546 —]-- 
4.1 RPM — 200inib — 175lb — Yohp 3961 15 8%in  3M326 | Vico 
6.1 RPM 2001п-Ір 175]b Ya hp 265:1 1.5 8 іп 3M327 | = 
T4RPM — 200in-Ib 175]b #оһр 181 18 8 vin 3M328 ЕС 
30 RPM 126 in-Ib 17510 — 1s hp 93:1 2.3 8 76 in 3M329 Sad | 
70RPM ^ 55inib 175b бір ^ 231 23 876in | 3M330 m DRM 
Split-Phase =a © 3 ve 
14 RPM 200 in-Ib 17510 Vishp 118:1 1.5 9 іп 27817 L | 
ЗОВРМ 1251-0 175b  Yihp 531 15 974 in 6K303 ia ree 
68RPM ^ 55inib 175b shp 231 15 976in 27818 Ел qua саз |- ana 
100 ЕРМ 38 in-Ib 17510 — Vishp 171 1.5 9 7 in 22841 HOLES uela THRU Holes | fami 
B. 


WOODRUFF KEY 


«3/16 x 5/9 
Prin З TYP. 


СОНО Е5 


-- = 112 


IP m 12 3 ji = -— 1/2 
jt “a S 
| | 
1 508 1—1 г 3/4 m | [= ме = I 1 13/32 --3--І 
—{| г 3⁄8 |— зик, Мн єс ИВ | 8/8 --т--- әлі —— d 
8/--- HOLES 8 1/4 
- e Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Length Item 
1 1 5VAC Split-Phase Dayton Key RPM Torque Load HP Ratio Amps _Less Shaft No. 
б RPM 600in-Db 30016 YA hp 286:1 3.1 J% in 1LPP7 ~ 
Parallel-Shaft Gearmotors 12RPM —600in-b 300b Уһр 1441 33 9%п  1LPP6 7 
: : m 18RPM  550in-b 30016 W hp 97:1 3.6 956 in ТІРР5 ~“ 
» Enclosure: open dripproof = Mounting: all-position д .30RPM 400 in-Ib ^ 190]b Vi hp 57:1 3.9 956 in ТІРР4 
в Gearcase: die-cast zinc = 60 Hz 40RPM 330іл40 19016 Ys hp 43:1 41 9 56 in 1LPP3 
. . " . " in- К А EZ 
= Lubrication: grease filled | » Rotation: reversible SC REM 201 ib Ор Ир 1 4 ain ББ 
= Gears: cut steel and phenolic » Thermal protection: none d 100 тр 1 1 0 n A hp ша. 32 EEUU 1 ТІНЕ 
i r ient- ДП! in- 5 hp р in 
= Bearings: A, porous bronze = Ambient: 40°C B 82RPM  400inib 400b hp 28:1 8.3 0n  1LPU4 
Sleeve on case; ball on motor 92RPM 287 1п-16 4001b Vi hp 191 83 10in TLPU3 
B. ball on case and motor * Output torque is gear limited. 
Dayton} i 
115VAC Split-Phase and 
208-230/460VAC 3-Phase 
Parallel-Shaft Gearmotors ГА 
з= —| 
» Enclosure: open dripproof » 60 Hz A ү 
= Gearcase: cast-iron — . а Rotation: reversible rm MEG 
= Lubrication: factory filled with AGMA4 oil = Thermal protection: none | p m 
= Gears: steel = Ambient: 40°C | À 
a Bearings: ball on case; ball on motor 9 0 v 
a Mounting: horizontal Enas 
Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Dimensions (in.) Shaft Item 
RPM Torque Load HP Ratio Amps A C E H N 8 U 7 Length No. 
Split-Phase, 115V AC 
45RPM  438indb 385 Y hp 38:1 59 7.13 14.27 3.125 0.410 .2500x 1.375 44375 T 4.750 2.25" 4FDY9 
89RPM  219in-b 24516 [ДТ] 19:1 59 6.50 13.65 2.750 0.344 1875x1125 3481 y» 4.688 163 4Ғ071 
157RPM 125іпір 2451һ [Дїй 11:1 5.9 6.50 13.65 2.750 0,4 1875х1125 3.812 %' 4.688 1.63' 4FDZ2 
288 RPM 69 in-Ib 245 Ib Ys hp 6:1 59 6.50 13.65 2.750 0.344 1875x1125 3812im іп 4688 | 163in | 4FDZ3 
3-Phase, 208-230/460V AC 
157RPM 125 іп-Ы 245 ib Ys hp 111 — 14-13/07| 650 13.65 2.750 0344  .1875x1425 3481 %' 5.125 1.63" 4FDZ4 
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115VAC Split-Phase and 
208-230/460VAC 3-Phase 
Parallel-Shaft Gearmotors 


» Enclosure: totally = Mounting: all-position 
enclosed fan-cooled = Rotation: reversible 
= Gearcase: die-cast aluminum = Thermal protection: none 
= Lubrication: permanent = Ambient: 40°C 
heavy gear oil = Brake: for split-phase adaptable 
= Gears: hardened steel, to 47447; for 3-phase 
AGMA Class 9 adaptable to 2LYV2 (sold 
= Bearings: heavy-duty ball and separately on Grainger.com) 
needle roller, and thrust balls 
on case; ball on motor 


Nameplate Max. Input Gear Full Load Length Item 
RPM Torque HP Ratio Amps Less Shaft No. 
Split-Phase, 115V AC, Overhung Load 325 Ih 
5.4 RPM 1,087 in-Ib Ya hp 316:1 4 12 %в in 62399 
8.5 RPM 974 іп-10 Y hp 2101 4 12 %e in 62400 
12 RPM 992 іп-10 YA hp 1431 4 12 6 in 6K351 
18 RPM 800 in-Ib Ya hp 95:1 4 12 %в іп 62401 
18 АРМ 1,017 in-Ib Vs hp 95:1 5.5 12 6 in 62402 
22 RPM 1,105 in-Ib Ya hp 80:1 1.8 12 4 in 62403 
27 RPM 500 in-Ib У hp 64:1 4 12 %e in 6K352 
27 RPM 700 in-Ib ув hp 64:1 5.5 12 $e in 6K396 
39 RPM 450 in-Ib V hp 43:1 5.5 12 %в іп 27842 
41 АРМ 100 in-Ib Vo hp 43:1 1.8 12 ^ in 6K375 
59 RPM 240 in-Ib Ya hp 29:1 4 12 %в іп 6K353 
59 RPM 320 in-Ib Vs hp 29:1 5.5 12 %e in 6K369 
61 RPM 480 in-Ib Ve hp 29:1 1.8 12 34 in 6K583 
89 RPM 220 іп-Іһ Vs hp 19:1 5.5 12 %e in 22843 
91 RPM 320 in-Ib Ve hp 19:1 1.8 12 ^ in 6K383 
134 RPM 100 in-Ib Ya hp 131 4 12 %в in 6K354 
137 RPM 215 in-Ib Y hp 13:1 1.8 12 ^ in 6K506 
153 RPM 125 in-Ib ув hp 111 5.5 12 %e іп 22844 
276 RPM 70 in-Ib Vs hp 6:1 5.5 12 % in 22845 
3-Phase, 208-230/460V AC, Overhung Load 325 Ih 
18 RPM 1,028 іп-10 Ys hp 95:1 1.32/0.66 12 %в in 62404 * 
21 RPM 1,017 in-Ib Ve hp 80:1 1.79/0.89 12 6 in 62405 
27 RPM 687 in-Ib Vs hp 64:1 1.32/0.66 12 %ein 47384 ^" 
40 RPM 483 in-Ib Vs hp 43:1 1.32/0.66 12 %e in 47385 ^" 
40 RPM 737 іп-10 Vo hp 43:1 1.79/0.89 12 %в in 42390 
59 RPM 493 in-Ib Ya hp 29:1 1.79/0.89 12 %в in 47391 
60 RPM 322 in-Ib Vs hp 29:1 1.32/0.66 12 6 in 47386 “ 
89 RPM 327 in-Ib Ve hp 19:1 1.79/0.89 12 %e in 42392 
90 RPM 214 in-Ib Vs hp 19:1 1.32/0.66 12 %e in 47387 * 
133 RPM 219 in-Ib Vb hp 13:1 1.79/0.89 12 6 in 42393 
155 RPM 124 in-Ib V5 hp 111 1.32/0.66 12 %в in 47388 ^" 
2/6 RPM 105 in-Ib Ve hp 6:1 1.79/0.89 12 6 in 42394 
279 RPM 69 in-Ib V5 hp 6:1 1.32/0.66 12 %в іп 47389 * 


* Operable on 190/380V, 50 Hz at 5/6 of 60 Hz ratings for HP and RPM. 
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Ex 
230VAC Inverter-Duty 3-Phase 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally = Mounting: all-position 
enclosed fan-cooled = 60/50 Hz 
= Gearcase: die-cast aluminum a Rotation: reversible 
= Operating range: 6 to 90 Hz = Thermal protection: thermostat 
= Constant torque: 6 to 60 Hz = Ambient: 40°C 
= Constant HP: 60 to 90 Hz Note: Ratings shown are at 60 Hz. Gearmotors 
= No gear-limited ratios are also operable at 50 Hz, with HP and rpm at 
= Lubrication: lifetime oil sealed 5/6 of the 60 Hz rating. 
= Gears: hardened steel, 


AGMA Class 9 
Nameplate Max. Overhung Input Gear FullLoad Length Item 
Key RPM Torque Load HP Ratio Amps Less Shaft Мо. 
60 RPM 244 in-Ib 257 Ib “hp 281 0.75 11% п 47152 * 
A 90 RPM 165 in-Ib 23810 “hp 191 0.75 119*in 47454 * 
155 RPM — 91.7 in-lb 2060) “hp 11:1 0.75 1195in  4ZJ55 * 
19 RPM 717 in-Ib 90015 “hp 901 0.75 10%іп 47.49 
В 24 RPM 580 in-Ib 75010 “hp 701 0.75 10% in 47150 
63.1 АРМ 440іп-Іһ 60016 һр 28:1 1.6 14 зіп 474153 
C 29 RPM 941 in-Ib 6000) һр 591 1.6 13 %in 427151 
282 RPM 100 in-Ib 491 lb “hp 6: 1.6 13 %in 47156 


* Unit has rear shaft extension. 
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230/460VAC Helical Inverter-Duty X NO 
3-Phase Inline Gearmotors DRIVESYSTEMS 
= Enclosure: totally enclosed fan-cooled/IP55 ^ NordBloc motors have 20:1 
= Washdown duty variable torque (VT) and 5:1 5NUA2 
= Lubrication: oil-filled constant torque (CT). Unicase 
= 60/50 Hz 1-pc. housing is dimension- 
= Mounting: factory-filled with oil for ally interchangeable with 
horizontal foot mount, other mounting SEW Eurodrive. 
positions obtainable by field modifications Note: Ratings shown are at 60 Hz. 
= Finish: cast-aluminum Gearmotors are also operable at 50 
Hz, with HP and rpm at 5/6 of the 
60-Hz rating. JM | “ШОТ 
Mounting Dim. (in.) Outline Dim. (in.) D 
Series B E F BA D V 
SK172.1 5.31 545 433 453 228 2.95 157 
SK372.1 5.71 6.3 4,33 512 2.05 3.54 1.97 
5К572.1/5Қ5734 7.48 7.87 5.31 6.5 3.94 453 2.75 
SK673.1 8.27 9.25 5.91 7.68 3.94 5.12 2.75 
SK772.A/SK773.1 9.06 9.65 6.69 8.07 4,53 5.51 3.15 
SK873.1 1142 — 122 846 1024 | 551 7.09 3.94 
Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Shaft Keyway Length Mfr. Item 
RPM Torque Load HP Ratio Amps Dia. (Dim. U) Size Less Shaft Model No. 
28RPM 1,328 in-Ib 1311 Ib VAT] 60.8:1 1.90/0.95 T Vainx іп x TV in 15 %oin SK372.1-71L/4, 60.83 5NUA2 
28RPM 3,983 in-Ib 2,271 Ib Thp 60.9:1 1.57 136 in віп х%әпх2%п 173/іп SK5/3.1-80LP/4, 60.97, 1.25 39RK85 
28RPM 3,983 in-Ib 2,271 Ib 1hp 60.9:1 1.57 136 in Sisinx9&inx2Vein —— 1731 in SK573.1-80LP/4, 60.97 39RK79 
29 RPM 15,045 in-Ib 3,766 Ib 5 hp 611 6.5 2 іп Ye in x Va in x 296 in 24 V6 in SK873.1-112MP/4, 61.07 39RL04 
ЗТ RPM 7,523 іп-Іһ 2,111 Ib 3 hp 57.6:1 3.84 156 in 36 in x Ve in x 24 in 20 45a in SK773.1-100LP/4, 57.64 39RK83 
40RPM 1,505 in-Ib 1,189 Ib 1hp 43271 1.57 Tin Vain x Veinx 1% in 16 2%» in SK372.1-80LP/4, 43.26 39RL01 
40RPM 7,700 in-Ib 1,389 Ib 5 hp 43.4:1 6.5 T% in 36 in x 9e in x 274 in 22 87a in SK773.1-T12MP/4, 43.43 39RK98 
43 RPM 5,664 in-Ib 2.241 Ib 3 hp 41.51 3.84 Тіп VinxYeinx2Vein — 21 7 in SK673.1-100LP/4, 41.54 39RK94 
44 RPM 152 in-Ib 629 Ib Ў һр 38.71 1.90/0.95 yr Ysinx ¥einxivin 13 7/20in 5К172.1-711/4, 38.75 5NUAS 
51 RPM 761 іп-Іһ 629 Ib Ye hp 34.51 1.90/0.95 yi in Yeinx ¥einxt%in 13 7/20in SK172.1-71L/4, 34.52 5NUAS 
51RPM 1,682 іп-Іһ 1,224 |b Thp 33.8:1 1.57 Тіп Міпх Ve in x 1V4 in 16 29» in SK372.1-80LP/4, 33.84 39RK87 
57 RPM 3,894 in-Ib 1,561 Ib 3 hp 30.9:1 3.84 Thin Әвіпх ә іпх2/іп 2096 in SK573.1-100LP/4, 30.93 39RL02 
65 RPM 7,257 in-Ib 1,639 Ib 5 hp 26.8:1 6.5 1596 in 36 in x Ae in x 2% in 22 2/4 in SK772.1-112MP/4, 26.86 39RK82 
71 RPM 814 in-Ib 629 Ib Y hp 24.8:1 1.90/0.95 yr YeinxYeinxiVin 13 7/20in SK172.1-71L/4, 24.8 5NUC3 
75 RPM 1,770 in-Ib 1,237 |b Thp 231 3.14/1.57 Tin Vainx Ve in x 1% in 16 294; in SK372.1-80LP/4, 23 39RK99 
90RPM 3,540 in-Ib 1,846 Ib 3 hp 19.51 3.84 Thin Yeinx ¥einx2%ein —— 20496 in SK572.1-100LP/4, 19.57, 1.25 39RK97 
90RPM 3,540 in-Ib 1,846 Ib 3 hp 19.51 3.84 136 in Sieinx9&inx2Vein 20 496 in SK572.1-100LP/4, 19.57 39RK86 
90RPM 3,540 in-Ib 1,109 Ib 5 hp 19.51 6.5 1% Ste in x Ho in x 2% in 22 96 in SK572.1-112MP/4, 19.57 39RK77 
110 RPM 752 in-Ib 630 Ib 1hp 15.71 1.57 % in VieinxSeinxiiin 141% in SK172.1-80LP/4, 15.76 39RL03 
111 RPM 289 in-Ib 629 |р 7 hp 15.71 1.90/0.95 y Asinx ¥einxt%in  137/20іп SK172.1-71U4, 15.76 5NUCS8 
TI4RPM 3,806 in-Ib 1,209 Ib 5 hp 15.31 6.5 Thin Yas in x Ye in x 2V6 in 2258 in SK572.1-T12MP/4, 15.38 39RL07 
130RPM 3,629 in-Ib 1,796 Ib 3 hp 13.61 3.84 1 in Әвіпх іпх2 іп 204%%іп SK5/2.1-100LP/4, 13.67, 1.25 39RK93 
130RPM 3,629 in-Ib 1,796 Ib 3 hp 13.61 3.84 1 in ViwinxYeinx2Vein 20 96 in SK572.1-100LP/4, 13.67 39RK90 
230/460VAC Helical Bevel NoRP 
Inverter-Duty 3-Phase Gearmotor 
H DRIVESYSTEMS = 
Right-Angle Gearmotors B 
= Enclosure: totally enclosed = Finish: stainless steel paint, 
fan-cooled/IP55 USDA H1 Compliant 
и Washdown duty 20:1 variable torque and 5:1 constant 
= Lubrication: oil-filled — torque. Dimensionally interchangeable 
= Mounting: factory-filled with oil with SEW Eurodrive. Unicase 1-piece 
for the horizontal foot mount; housing. 
other mounting positions . Note: Ratings shown are at 60 Hz. Gearmotors 
obtainable by field modification are also operable at 50 Hz, with HP and rpm at 
= 60/50 Hz 5/6 of 60-Hz rating. 
Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Mfr. Item 
RPM Torque Load HP Ratio Amps _ Model No. 
17 RPM 931 in-lb 1,607 Иһр — 971 1.10.56 5К9012.1-631/4-07.35-А БҮШМ26 
17RPM 1,770іпіВ. 1,530 hp 971 1.9/0.55 5К9012.1-711/4-97.35-А  5YW37 


18 RPM 3,540in-lDb 1,076 
19RPM 13,722 іп-0 2,504 
23 RPM 3,540in-lDb 1,319 
23RPM 13,720 іп-0 1,694 


ihp 9731 1.57 SK9012.1-80LP/4-97.36-A 39ВК89 
3hp 9551 3.84 SK9032.1-100LP/4-93.5-A — 39RK92 
ihp 76.51 1.57 $K9012.1-80LP/4-76.53-A 39Һ105 
5hp 75.91 6.5 5К9032.1-112МР/4-75.91-А — 39RK95 
24RPM 13,719 in-lb 2,502 3hp — 75.11 3.84 SK9032.1-100LP/4-75.16-A 39ВК88 
41 RPM 797 in-lb 1,616 Ye hp 42:1 1.9/0.95 SK9012.1-71L/4-41.65-A — 5YW35 
42 RPM 3,540 in-Ib 592 Ib 3hp — 41.61 3.84 SK9012.1-100LP/4-41.65-A 39ВК91 


ыыы ы ы 


42ВРМ 3,540in-db 14380 һр 4161 2.10 $K9012.1-90SP/4-41.65-A 398106 
43 RPM _13,718in-lb 19490 — 5hp 4031 6.5 5К9032.1-112МР/4-40.36-А — 39RK78 
137 RPM 117 in-Ib 1,321 Ib “hp 12:1 1.1/0.56 SK9012.1-63L/4-12.23-A  BYW22 
137 RPM 222 іп-Іһ 1,296 Ib 2 hp 12:1 1.9/0.95 5К9012.1-711/4-12.23-ҒА — 5YW33 
142RPM _ 1,947in-lDb 1,099 — 1hp 1221 1.57 $K9012.1-80LP/4-12.23-A 39ВК96 
144 АРМ  1,947in-b — 1,575lb  3hp 1221 3.84 $K9012.1-100LP/4-12.23-A 39ВК81 
144RPM 1,947in-lDb 14600 5ір 12241 6.5 5К9012.1-112МР/4-12.23-А 39ВК84 
Gearmotor $K9012.1 $K9032.1 
Series FP C C 
63L 5.12 17.09 — 
ГАЈЕ 5.71 18.66 — 
80LP 6.5 19.65 — 
905Р 7.2 21.26 -- 
100LP 7.91 22.44 25.39 
112МР 8.87 23.35 26.30 
Mounting Dim. (іп.) Outline Dim. (in.) Output Shaft Dim. (in.) 
Series A B E EB F FA FB H BA D DB EA 0 QB U ү Key 
5К9012.1 6.77 5.51 5.12 5.12 4,72 1.38 1.46 0.43 2,95 441 0.39 5.32 7.64 28 1.25 2.36 VEVEY 


SK9032.1 9.06 1.68 5.91 1.48 6.5 1.57 2.56 0.71 447 1.09 0.94 1.12 11.61 4.41 1.75 3.54 %х®%х2%И 
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115VAC Permanent Split Capacitor Right-Angle Gearmotors 


= Gearcase: zinc alloy = Thermal protection: none 


unm 


такля = iant AQ? Nameplate Мах. Overhung Input Gear FullLoad Capacitor Нет 

n Lubrication: TENV models grease a Ambient: 40°C | Key RPM Torque Load ^ НР Ratio Атр Reg. — No. 
filled; TEFC models oil-filled = Brake: adaptable to 5X400 using TENV н — - = 
: E ; ; i ; i 3RPM 21 in- 70lb ohp 40: 1 2MDV3 1ХҒҮ2 
n Gears: TENV models hardened-steel worm, 1 disc with 1/20-HP, 2 discs with A —B6RPM —22imb — 601b Var hp 201 1 МОЗ 1XFY3 
phenolic output gear; TEFC models hardened- 1/12- and /з-НР models (sold 1/3RPM  i3indb 5010 ohp 10:1 1 2MDV3 1ХҒҮ4 
1 R 43RPM 55indb 1100 Игр 40:1 13  2MDV5 1XFY5 
steel worm, forged-bronze output gear separately on Grainger.com) B —86RPM 411010 — 90b Yin hp 203 13—  5MDVS TXEYG 
= Bearings: ball on case and motor Note: Ratings shown are at 60 Hz. SS 173RPM  23indb 700  Yehp 10:1 13 2MDV5 1XFY7 
n Mounting: all-position except Gearmotors are also operable at 50 Hz, with 29 АРМ 85 in-Ib 130b %hp 601 5 2MDVS ЧХҒУ8 
input motor shaft up HP and rpm at 5/6 of the 60 Hz rating. 43RPM  77inib 110b пр 404 2 2MDV9 1XFY8 

= 60/50 Hz C —5/RPM  68inlb 10010 vhp 30:1 2 2MDV9 1XFZi 
E ы 86RPM 55іпір 900  Y&hp 20:1 2 2MDV9 1XFZ2 
= Rotation: reversible 173RPM 311116 701b һр 10:1 2 2MDV9 1ХҒ73 
115/230VAC Permanent Split Dayton 


Capacitor Right-Angle Gearmotors 


= Enclosure: totally = Mounting: all-position = Brake: adaptable to 
enclosed fan-cooled = 60/50 Hz 5X400 (sold separately 
= Gearcase: die- = Reversible shaft output on Grainger.com) 
cast aluminum a Rotation: reversible Note: Ratings shown are at 60 


3XA87 


——| » Lubrication: oil-filled = Thermal protection: Hz. Gearmotors are also operable 
TX — 1 29/64 |— 1 Gears: hardened none at 50 Hz, with HP and rpm at 5/6 
H ы SN steel worm, bronze » Dual output shafts of 60 Hz ratings. 
d M әлем ма KEY output gear = Ambient: 40°C 
[d . | = Bearings: needle bearing = Capacitor: included 
` 4 A] . 34" 
- K Ө} ) = on case; ball on motor = Overall depth 9% 
17/64 mi! qu 
PEE TPN] as 8 J Nameplate RPM Max. Overhung Input Gear Full Load Item 
| та ы e60Hz  G50Hz Torque Load HP. Ratio Amps No. 
55 RPM 48 130 іп-Іһ 200 Ib YA hp 30:1 2.35/1.25 3ХА90 
_/ е de 814 80 RPM 7i 108 in-Ib 200 Ib Yi hp 20:1 235/125 ЗХА89 
Ae ; р 160 RPM 138 62 in-Ib 200 Ib YA hp 10:1 235/125 ЗХА88 
xER- S 330 RPM 276 15 in-Ib 200 Ib Yi hp 5:1 235/125 ЗХА87 


115/230VAC Dual Shaft 
Permanent Split Capacitor 
Right-Angle Gearmotors 
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= Enclosure: totally 
enclosed fan-cooled 

» Gearcase: die-cast zinc 

: grease-filled 

» Gears: heat-treated steel 

= Bearings: sleeve on 
case; ball on motor 

= Mounting: all-position 


Max. 
Torque 
250 in-Ib 
200 in-Ib 
200 in-Ib 
200 in-Ib 
170 in-Ib 
89 in-Ib 


» Rotation: reversible 

» Thermal protection: 
none 

= Ambient: 40°C 

= Brake: adaptable to 
5X400 using 1 disc 
(sold separately on 


Grainger.com) 
= Overall depth 11%" 
Overhung Input 
Load HP 
10016 Ya hp 
10016 Via hp 
100 Ib Уә hp 
10016 zhp 
100 Ib Ya hp 
100 Ib Via hp 


= Capacitor included 


Note: Ratings shown are at 60 
Hz. Gearmotors are also operable 
at 50 Hz, with HP and rpm at 5/6 


of 60 Hz ratings. 

Gear Full Load Item 
Ratio Amps No. 
12051 1.2/0.63 11Р73 
5251 1.2/0.63 11Р72 
275:1 1.2/0.63 1LPY9 
161:1 1.2/0.63 1LPZ1 
10:1 1.2/0.63 1LPY8 
371 1.2/0.63 11РҮ5 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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115/208-230VAC Capacitor-Start and 230/460VAC 3-Phase Right-Angle Gearmotors 


a Enclosure: totally = Mounting: horizontal, 
enclosed fan-cooled vertical, or at 90° angles 


“di n inn: i Nameplate Max. Overhun Input Gear Full Load Item 
в Gearcase: die-cast aluminum = Rotation: reversible REM Torque toad ИР Ratio Amps No 
» Lubrication: oil-filled = Thermal protection: none 3-Phase, 208-230/460V AC, 60/50 Hz* 
= Gears: hardened-steel worm, a Ambient: 40°C a БҮ шатыр ssi ü ын TNCS ДСЙ? 
ІП- ? np B 0-1. К 
forged-bronze output gear 37 RPM 855 in-Ib 980b hp 471 2.7-30/.5 4CVYl 
a Bearings: roller bearings 507 in-Ib 980 Ib Ye hp 39:1 2.0-1.9/0.95  4CVU8 
on case; ball on motor 45 RPM 743 in-Ib 980 Ib % hp 39:1 2.7-3.0/1.5 — 4CVY6 
966 in-Ib 980 Ib Thp 39:1 34-34/.7 —4CVX5 
Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Item 56 RPM 633 in-Ib 980 Ib % hp 311 2.7-3.0/1.5 — 4CVY2 
RPM Torque Load HP Ratio Amps No. 835 in-Ib 980 Ib 1hp 31:1 3.4-3.4/1.7 40/Ү4 
Capacitor-Start, 115/208-230V AC, 60 Hz 367 in-Ib 932 Ib Ye hp 26:1 2.0-1.9/0.95  4CVU9 
Key A 68 RPM 537 іп-Іһ 932 Ib 34 hp 26:1 2.7-3.0/1.5  4CVY7 
30 RPM 381 in-Ib 670 Ib Ys hp 58:1 5.6/2.8 4С/Т9 796 іп-Іһ 882 Ib Thp 26:1 34-34/.7  4CVX2 
45 RPM 299 in-Ib 670 Ib Ya hp 39:1 5.6/2.8 4CVU1 84 RPM 605 in-Ib 882 Ib 1hp 211 34-34/.7 — 4CVY5 
456 in-Ib 670 Ib Ye hp 39:1 6.6/3.3 4CVU3 100 RPM 265 іп-Іһ 831 Ib 7 hp 181 2.0-1.9/0.95  4CVXi 
56 RPM 390 in-Ib 670 Ib Yo hp 311 6.6/3.3 ACVT7 522 іп-Іһ 831 Ib 1hp 18:1 3.4-3.4/1.7 — 4CVX3 
100 RPM 163 in-Ib 670 Ib Ys hp 18:1 5.6/2.8 4CUK7 269 in-Ib 72310 34 hp 11:1 2.-3.01.5  4CVY9 
254 in-Ib 670 Ib Yo hp 18:1 6.6/3.3 4CVU5 155 RPM 357 іп-Іһ 72310 1hp 11:1 34-34/.7 —4CVX4 
155 RPM 173 іп-Іһ 670 Ib 7 hp 113 6.6/3.3 4CVUG 711 in-Ib 723 Ib 2 hp 11:1 6.4-6.4/22 — 4CVX6 
Capacitor-Start, 115/208-230V AC, 60/50 Hz Key D 
Key B 30 RPM 876 іп-Іһ 883 Ib 34 hp 571 27-3.01.5 — 4FDY8 
30 RPM 680 in-Ib 980 Ib 7 hp 58:1 8.4/4.2 46/73 1,168 in-Ib 883 Ib 1hp 571 3.4-3.447 4Ғ0Ү4 
45 RPM 743 іп 980 Ib 34 hp 39:1 112/5.6 46/74 45 RPM 2,410 in-Ib 894 Ib 2 hp 371 6.4-6.3/22 — 4FDY5 
84 RPM 456 in-Ib 882 Ib 34 hp 211 112/5.6 4СМ22 68 RPM 1,143 in-lb 827 Ib 2 hp 25:1 6.4-6.4/32 — 4FDY6 
* Operable on 190/380V, 50 Hz, with HP and rpm at 5/6 of the 60-Hz ratings. 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 79 
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115VAC and 230VAC Hypoid Роууегвтая 
Hollow-Shaft Right-Angle Gearmotors BIS@QN 


» Enclosure: TEFC = Bearings: ball medium-duty conveying applications. 
= Gearcase: die- = Mounting: all-position Lightweight aluminum shell keeps unit 
cast aluminum = Rotation: reversible running cool, while ground gearing 
= Lubrication: extreme- = Thermal protection: provides quiet, precise, low-backlash 
pressure grease none operation. Compact profile and mounting 
= Gears: hardened steel; = Max. ambient: 40°C is dimensionally interchangeable with 
1st stage hypoid AGMA = IP-54 rating Brother F3 series and many European 
Class 10, subsequent PowerSTAR design deliv-  gearmotors. Flange version also available 
stages are helical ers higher torque at on Grainger.com. For PowerSTAR acces- 
46E525 AGMA Class 9 improved efficiencies for 50165, see page 85. 
= 60 Hz for 115VAC; packaging and light- to 
6-90 Hz for 230VAC 
115VAC, 1 PHASE 230VAC, 3 PHASE, INVERTER DUTY 
Nameplate Max. Input Gear Full Load Overall Capacitor Mfr. Item Full Load Overall Mfr. Item 
mu Torque HP Ratio Amps* Length Req. Model No. Amps* Length Model No. 
eries 
7 RPM 470 іп-Іһ 1/15 hp 240:1 1 13.12 in 24MA4;  026-720A0240 46Е563 0.39 13.09in 027-720G0240 46E576 
9.3 RPM 355 in-Ib 1/15 hp 180:1 1 13.12 in 026-/20A0180 46Е562 0.39 13.09in 027-72060180  46E575 
16.8 RPM 365 in-Ib % hp 100:1 170 14.14 in 026-720A0100 46Е559 0.63 13.09in 027-72000100  46E572 
21 RPM 295 in-Ib Ye hp 80:1 1.70 14.14 in 026-/20A0080 46Е558 0.63 13.09in 027-72000080 46Е571 
33.6 RPM 180 in-Ib Ye hp 50:1 1.70 14.14 in 026-720A0050 46Е556 0.63 13.09 in _027-720G0050 46Е569 
42.2 RPM 145 in-Ib Ye hp 40:1 1.70 14.14 in олмдаӊ  026-720A0040 ^ 46E555 0.63 13.00іп 027-720G0040  46Е568 
56.2 RPM 105 in-Ib Ye hp 30:1 1.70 14.14 in 026-720A0030 46Е554 0.63 13.09 in 027-72060030 46E567 
84.3 RPM 73 in-Ib Ye hp 20:1 1.70 14.14 in 026-/20A0020 46Е553 0.63 13.00іп  027-72060000 46Е566 
112.4 ЕРМ 55 in-Ib Ye hp 15:1 1.70 14.14 in 026-720A0015 46Е552 0.63 13.09 іп 027-72060015 46Е565 
асан RPM 35 in-Ib Ye hp 10:1 1.70 14.14 in 026-720A0010 46Е551 0.63 13.09in 027-72060010  46E564 
eries 
9.3 RPM 680 in-Ib Ye hp 180:1 1.86 13.62 in 026-725A0180 416218 0.85 13.62in 027-725G0180 416231 
11.2 RPM 570 in-Ib Ye hp 150:1 1.86 13.62 in 410241 026-/25A0150 416217 0.85 13.62in 02/-/25G0150 416230 
14 RPM 450 in-Ib Ye hp 1201 1.86 13.62 in 026-725A0120 416216 0.85 13.62in 027-/25G0120 416229 
21 RPM 480 in-Ib hp 80:1 2.6 15.37 in 026-/25A0080 416227 11 13.62in 02/-/25G0080 416240 
28 RPM 360 in-Ib hp 60:1 2.6 15.37 in 026-725A0060 416226 11 13.62in 027-/25G0060 416230 
33.6 RPM 300 in-Ib hp 50:1 2.6 15.37 in 026-/25A0050 416225 11 13.62in 02/-/25G0050 416238 
56.2 RPM 180 in-Ib T6 hp 30:1 2.6 15.37 in 410242 02672540030 416223 11 13.62in 02/-/2560030 416236 
84.3 RPM 120 in-Ib ve hp 20:1 2.6 15.37 in 026-725A0020 416222 11 13.62in 02/-/25G0020 410235 
112.4 RPM 90 in-Ib hp 15:1 2.6 15.37 in 026-725A0015 416221 11 13.62in 027-72560015 410234 
11586 RPM 60 in-Ib hp 10:1 2.6 15.37 in 026-725A0010 416220 11 13.62in 027-72500010 416233 
eries 
11.2 RPM 1,090 in-Ib Yi hp 150:1 3.35 14.34 in 026-730A0150 46Е535 155 1434in 027-730G0150 46Е548 
14 RPM 871 in-Ib Yi hp 1201 3.35 14.34 in 24MA49 “ 026-72040120 46Е534 1.55 14.341п 027-/30G0120 46Е547 
16.8 RPM 725 іп-ІВ YA hp 100:1 3.35 14.34 in 026-/30A0100 46Е533 1.55 14.341п 02/-/30G0100  46Е546 
21 RPM 766 in-Ib Ya hp 80:1 4.84 16.09 in 026-/30A0080 46Е532 1.70 14.34 in 02/-/30G0080 46Е545 
33.6 RPM 479 in-Ib Ya hp 50:1 4.84 16.09 in 026-730A0050 46Е530 1.70 14.34 in  027-73000050 46Е543 
42.2 RPM 382 іп-Ір Ys hp 40:1 4.84 16.09 in 026-730A0040 ^ 46E529 1.70 14.34in 027-73000044 46Е542 
56.2 RPM 286 in-Ib Ya hp 30:1 4.84 16.09 in 24MA50  026-73040030 46Е528 1.70 1434in 027-73060030 46Е541 
84.3 RPM 191 іп-Іһ Ya hp 20:1 4.84 16.09 in 026-730A0020 46Е527 1.70 14.34 in 027-73060020 46Е540 
112.4 RPM 143 in-Ib Ya hp 15:1 1.84 16.09 in 026-730A0015 46Е526 1.70 1434in 027-730G0015  46Е539 
168.6 RPM 95 in-Ib hp 10:1 4.84 16.09 in 026-730A0010 46Е525 1.70 1434in 027-/3060010 46Е538 
* @60 Hz. 
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Right-Hand Universal 115VAC/DC Right-Angle Gearmotors 
Output : 
= Enclosure: vented = Brushes: replaceable; approx. 300-hr. life 
= Gearcase: die-cast zinc = Ambient: 40°C 
= Lubrication: grease filled = Overall depth: 8%" 
= Gears: input gear steel; = Input power: 1/15 HP 
output gear cast iron Note: Ratings shown are at 60 Hz. Gearmotors are also operable at 50 Hz, 
= Bearings: bronze sleeve with HP and rpm at 5/6 of the 60 Hz rating. 
on case and motor 
ina: all-positi LEFT HAND |RIGHT HAND| DUAL 
= Mounting: all-position Full | OUTPUT | OUTPUT | OUTPUT 
= 60/50 Hz Nameplate ib Load Overhung Gear m m ет пет 
ion: i orque оа atio mps 0.“ 0. 0. 
= Rotation: reversible 45 RPM 250in-b 10016 17141 1.1A| 1LRAG 1LRA7 - 
» Thermal protection: none 8RPM 150 in-lb 10019 747:1 13А| 1ЇВА4 | 11ВА5 = 
itara 13RPM  84in-b 1001» 3911 1.3 A| 1LRA2 1LRA3 = 
Description No 24RPM  85indb 10016 2291 1.3A| 1LPZ8 iLPZ8 — ALRATT 
Replacement Parts 5 55RPM 39in-b 10016 100:1 1.3A| 1LPZ5 11Р77 - 
AC/DC Input Motor, 115V, 5000 rpm 1М009 90RPM 18іп-Іһ 100110 521 1.3A| 1LPZ4 1LPZ6 — 
Brushes, Pkg. of 6 TYNR3 *Output shaft viewed facing lead end of motor. {Double output shaft. 
80 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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POWER TRANSMISSION 
DC Gearmotors 


12VDC Subfractional Permanent- 


Magnet Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed 
nonventilated 

= Gearcase: die-cast zinc 

= Lubrication: grease-filled 

= Gears: spur 

= Bearings: bronze sleeve on 
both case and motor 


Nameplate Max. Overhung Input 
RPM Torque Load HP 
0.5RPM X 50in-Ib 40 Ib 1/2000 
1.5 RPM  25in-lb 40 Ib 1/1000 
4.5 RPM — 38.1 in-Ib 40 Ib 1/200 
9 RPM 35 in-Ib 40 Ib 1/120 
12RPM  40in-lb 40 Ib 1/90 
17RPM Тбіп-Ір 13 Ib 1/160 
25 RPM _16 in-Ib 13 Ib 1/150 
50RPM _10in-Ib 13 Ib 1/90 


12VDC and 24VDC Subfractional 


Permanent-Magnet Parallel- 


Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed nonventilated 


= Gearcase: die-cast zinc 
= Lubrication: grease-filled 
= Gears: spur, power metal and steel 


= Bearings: bronze sleeve on both case and motor 


Nameplate Мах. Overhung Input 
„RPM Torque — Load HP 
12V DC 
0.5 RPM — 50in-Ib 30 Ib 1/2800 
1.5RPM —46in-lb 30 Ib 1/2800 
3.4RPM 44in-Ib 30 Ib 1/425 
4.5 RPM  43in-Ib 30 Ib 1/325 
8.8RPM — 41 in-Ib 30 Ib 1/75 
12 RPM 40 in-Ib 30 Ib 1/125 
17 RPM 30 in-Ib 30 Ib 1/125 
25 RPM 20 in-lb 30 Ib 1/125 
50 RPM 10 in-Ib 30 Ib 1/125 
24V DC ae 
1.3RPM 50іп-Ір 30 Ib 1/230 
4.4 RPM  50in-Ib 30 Ib 1/230 
8 RPM 34 in-Ib 30 Ib 1/200 
12 RPM 24 in-Ib 30 Ib 1/200 
22 RPM 50 in-Ib 30 Ib 1/50 
45 RPM 28 in-Ib 30 Ib 1/50 


12VDC and 90VDC Permanent- 


Dayton} 
1LNG7 
= Mounting: all-position, face 
= Rotation: reversible 
= Brushes: externally replaceable 
= Ambient: 40°C : 
5 = 1.000+.031 
113 SHAFT LOCATION L. 1g 
FOR ITEM #'S : 
T1LNG8-T1LNH2 .82— 
Gear Full Load Length Item Фф .68 MAX .267 1.56 
Ratio Amps Less Shaft No. | wie m n Y. 
2416:1 0.15A З in TLNG3 3.00 T SHAFT LOCATION Т 
93121 0.16 A 3%ain  1LNG4 422 FOR ITEM #'S 
530:1 06А ЗИїп  1LNG6 | 1LNG3-1LNG7 3125 
492:1 10A З іп _ 11467 1 3120 
S Q3 e n ТВ 25 | TAPPED #10-32 UNF-28 104K 
E in i 58 Læ 1.832, THRU HOLE (4 PLCS) ` 
1721 10A 3 іп ТІМНІ 8 
741 11A 3 іп ТІМН2 
Dayton} 
= Mounting: all- 
position, face 
» Rotation: reversible 52JE46 


= Ambient: 40°C 


o - 75 bt 


© 
© 
Ө, 
1. . 


4 yas 00" TYP. 


Ө Y ШЕН шен | 


) 


#10-32 UNF-2A 
STUD (4) 


1 = 39 (4) 


0.68 BOSS 


Gear Full Load Length Item 

Ratio — Amps _ Less Shaft Мо. 

46721 ОТА 3in 52JE46 

38221 0.3A 3in 52JE47 

15753 05А 3in 52JE48 

20271 07А Зіп 52JE49 

938.21 10A 3in 52JE50 3.00 
594.431 13A 3in 52JE51 

3841 ТДА Зіп 52ЈЕ52 

273.81 13A 3in 52JE53 1422 
139.81 11A 3 in 52JE54 | "02 
46721 0.16A 3in 52JE55 

24781 0.35 А 3in 52JE56 
1430.57 — 0.38A 3in 52JE57 

938.2:1 038A 3in 52JE58 

300:1 14A 3%4іп  52JE59 

78.61 14A — 39 in 52/Е60 

Dayton 


Magnet Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed 
nonventilated 

= Gearcase: die-cast zinc 

= Lubrication: grease-filled 

= Gears: heat-treated steel and acetal 

= Bearings: porous bronze sleeve 
on case; ball on motor 

= Mounting: all-position 


Nameplate Max. Overhung Input 

.. RPM Torque Load HP 

12V DC я ES E 
6 RPM 50 in-Ib 50 Ib 1/30 
9 RPM 50 in-Ib 50 Ib 1/30 
17 RPM 50 in-Ib 50 Ib 1/30 
24 RPM 40 in-Ib 50 Ib 1/30 
39 RPM 26 in-Ib. 50 Ib 1/30 
76 АРМ 13in-Ib 5016 1/30 

90V DC 
7 RPM 50 in-Ib. 50 Ib 1/30 
11 RPM 50 in-Ib 50 Ib 1/30 
21 RPM 50 in-Ib 50 Ib 1/30 
29 RPM 40 in-Ib 50 Ib 1/30 
47 RPM 26 in-Ib. 50 Ib 1/30 
93RPM 13 іп-10 5010 1/30 

Replacement Motor Brush Sets 

12VDC 

90/00 


» Rotation: reversible 

= Brushes: externally replaceable 

= Ambient: 40°C 

= Seals: O-ring type on output shaft 

= 90VDC models accept direct 
motor-mount speed control 2PUX3 
(sold separately on Grainger.com) 


¢4)#10-32 UNF-2B 
x 1/4 DEPTH 


9/32 OVER FLAT 


5/16 


T 
p 1 3/16 
|-- г 3/8 sa 


3 3/16 


1e* 

Gear Full Load Length Item 
Ratio Amps 1855 Shaft No. de 
430:1 21A 6 %in 1LPV8 
2731 21A 6 sin 1LPV7 
141:1 21A 5 % in 1LPV6 
100:1 21A 59 іп 1LPV5 
62:1 21A 5 % in TLPV4 
32:1 21A 5% in TLPV3 
430:1 0.35 А 6 in 1LPV9 
2731 0.35А 6 % in 1LPW1 
141:1 0.35 A 5% іп 1LPW2 
100:1 0.35 À 5% іп 1LPW3 
62:1 0.35 À 5 % in TLPW4 
32:1 0.35A 5 % in 1LPW5 

6YHY4 

6YHY3 
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POWER TRANSMISSION 
DC Gearmotors 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


(49/32 


HOLES еа 


— 15/8 |- 


I-3/16xl KEY 


1/4-80UNC 
(3)HOLES 


5 1/8 


12VDC Permanent-Magnet 


Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed 
nonventilated 

= Gearcase: die-cast aluminum 

= Lubrication: permanent 
heavy fluid gear oil 

= Gears: hardened steel 

= Bearings: needle roller and thrust 
balls on case; ball on motor 

= Mounting: all-position, face/base 


E 
= Rotation: reversible 


= Brushes: externally replaceable 
= Ambient: 40°C 
= Seals: on input and output shafts 
= Accept pulse generators 

62392 or 5JJ65 (sold 

separately on Grainger.com) 


Gear  FullLoad Length Item 
Ratio Amps Less Shaft Мо. 


Nameplate Max. Overhung Input 
RPM Torque Load HP 
23 RPM 280 in-Ib 150 Ib 1/6 
31 RPM 278 іп-Іһ 150 Ib 1/6 
50 RPM 183 in-Ib 150 Ib 1/6 
64 RPM 150 in-Ib 150 Ib 1/6 
94 RPM 102 in-Ib 150 Ib 1/6 
170 RPM 57 in-Ib 150 Ib 1/6 


Replacement Part 
Motor Brush Set 
* Gear limited. 


ші 


82:1 9./7 A 10 %in 12820 * 
58:1 145A  10%in 12822 
36:1 145A 10 Yin 17824 
28:1 145A 10 Yin 17826 
19:1 145A 10/6 іп 17831 
11:1 145А__10%їп 17833 
6YHYS 


12VDC Permanent-Magnet 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed 
nonventilated 

= Gearcase: die-cast zinc 

= Lubrication: grease-filled 


= Mounting: all-position 

= Rotation: reversible 

= Brushes: externally replaceable 
= Ambient: 40°C 


WOODRUFF KEY сы БИЕ = Gears: phenolic and = Seals: O-ring type on output shaft 
= Sey hardened steel 
Kk " » Bearings: porous bronze sleeve 
fe 
Е 5/8 on case; ball on motor 
| ГА 5 Nameplate Max. Overhung Input Gear FullLoad Length Пет 
RPM Torque Load HP Ratio Amps  LessShaft Мо. 
| Nj 
542 aia 6 RPM 500in-lb 250 Ib Vis 2671 62A  8%in 11РК9 
12RPM 250in-Db ^ 2501b Vis 135:1 62A  8Yin ТІРКТ 
с ін = 20 RPM 150indb _ 25010 Vs 81:1 62A 872іп ТРКА 
42 RPM 75 in-Ib 250 Ib Vis 38:1 62A  8%in ТІРКЗ 
кешені 17/6 

CE P ee ao J 58 RPM 75 in-Ib 250 Ib Уо 55:1 90A  8%in 1LPK2 

(4) HOLES ERR 84 RPM 50 in-Ib 250 Ib Vio 38:1 90A 8%іп 11РК1 

Replacement Part 

Motor Brush Set 6YHY5 


БШШ 
24VDC Permanent-Magnet 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed = Brushes: externally replaceable 
nonventilated = Ambient: 40°C 

= Gearcase: die-cast aluminum = Seals: spring-loaded lip-type 

» Lubrication: permanent on input and output shafts 


4ZJ45 


heavy fluid gear oil = Gear limited 
= Gears: hardened steel = Accept pulse generators 
ҚҰСЫ » Bearings: needle with thrust 67392 or 5JJ65 (sold 
36° 13732 — oe әлек KEY F. 7 balls on case; ball on motor separately on Grainger.com) 
I mE |! ЛА | = Mounting: all-position, face/base 
1 i t 18 B » Rotation: reversible 
© Nameplate Max. Overhung Input Gear FullLoad Length Item 
Ш 3/4 51/8 ВРМ Torque Load HP Ratio Amps [еѕѕ Shaft No. 
13755 8.3RPM 310in-Ib 69510 Ys 216:1 25A 10%іп 42.45 
| NE 20RPM  254in-lb 500 Ib Ys 881 45A 10%і 47346 
30RPM 254 in-Ib 291 Ib % 60:1 545A 10%іп 11848 
Р » 64RPM  113indb 291 % 28:1 545A 10%і 42/47 
ТИР vus. 120RPM  60in-b 25010 % 15:1 545A 10%іп 42/48 
HOLES el ive races: * Replacement Part 
Motor Brush Set 6YHY5 


82 GRAINGER. 


hr Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Download Available 
GRAINGER.COM 


CAD 


POWER TRANSMISSION 
DC Gearmotors 


11/8 


3 3/8 SQ 


I-3/16xl KEY 


1/4-80UNC. 
(HOLES 


= 
(49/32 02/8 


HOLES ende 


(1/4 
THRU HOLES 


Nameplate Max. Overhung Gear FullLoad Length Replacement Item 
RPM Torque Load Ratio Amps  LessShaft — Brushes No. 
Yo Input HP 
. 5.4 RPM 227 in-Ib 15010 — 3361 — 04A 8%іп 6YHY3 6A193 * 
90VDC Permanent-Magnet Рауѓіоп — 87 RPM 250 in-Ib 1501) 2081 053A 8 %in 6YHY3 6A194 ^ 
18 RPM 150 in-Ib 15010 1017 062A 8%іп 6YHY3 47134 
- 34 RPM 82 in-Ib 1500 5531 062A 8%in 6YHY3 47133 
Parallel-Shaft Gearmotors 
51 RPM 55 in-Ib 150b 351 062A 8 %in 6YHY3 47132 
= Enclosure: totally enclosed a Brushes: externally replaceable ^ 109 RPM 27 in-Ib 150 Ib 171 0.662A 8%in бҮНҮЗ 47131 
nonventilated «апаш 6 ^ AU 2801 1501 82:1 141А 10 %i 6YHY6 47130 
кетке i 22 in-Ib b д : біп H * 
= Gearcase: die-cast aluminum = Seals: on input and 31 RPM 220indb 150 581 141A 10%іп  6YHY6 42383 
= Lubrication: permanent output shafts 50 RPM 138inib 1500 361 141A  10/&in 6YHYG 42129 
heavy fluid gear oil = 1/20- and %%-НР units 64 RPM 113 in-Ib 150]b 281 141A 10 %in 6YHY6 42382 
А ; 3 94 RPM 77 in-lb 15010 191 141A 10%in БҮНҮб 47381 
" Gears: hardened steel accept direct motor-mount 170 RPM 43 in-Ib 150І — 111 141A 10 %in 6YHY6 47128 
= Bearings: needle roller speed control 2PUX3 (sold Ta Input HP 
and thrust balls on separately on Grainger.com) 42 RPM 280 in-Ib 215 Ib 43:1 23A 12%in 6YHZ0 2H579 
case; ball on motor = Accept pulse generator 62 RPM 235 in-Ib 235 Ib 291 251A 12 іп 6YHZO 2H577 
ccnl cH 90 RPM 160 in-Ib 2001. 191 251A 12 %in 6YHZO 2H575 
» Mounting: all-position, 62392 or 5JJ65 (sold 165 RPM 90 in-Ib 200b 111 — 251A 12 %in 6YHZO 2H573 
face/base . separately on Grainger.com) 350 RPM 40 in-Ib 170 Ib 51 251A 12%іп 6YHZO 2H571 
= Rotation: reversible * Gear limited. 
90VDC Permanent- ZJ aw oo алуы 
E (сең b — 3 808-— — 
Magnet Parallel- естіп 
Shaft Gearmotors | Ө AN Өр 
i II | 
= Enclosure: totally = Brushes: externally [i ЕРІК 
enclosed nonventilated replaceable 2 2з/зг 6 va 
» Gearcase: die- = Ambient: 40°C | 
cast aluminum = Optional mounting | c i 
= Lubrication: permanent bracket 2H630 is кектен) v) 
heavy fluid gear oil sold separately on 174-20UNCx5/8 DEPTH 
= Gears: hardened steel Grainger.com 
= Bearings: needles = Seals: spring-loaded REPLACEMENT 
thr h t with а vin MOTOR BRUSH SETS 
oughou Nameplate Мах. Overhung Input Gear Full Load Length Item Item 
thrust balls on case, and output shafts RPM Torque Load HP Ratio Amps  LessShaft| Мо. No. 
в Accept pulse 13RPM 710in-Ib 90010 To 14131  0.36A  9%in 2H594 6YHY3 
ball on motar "T ки 67392 ог 6.5RPM  710in-lb 9000 % 276:1 10A 12/in | 2Н592 * 6YHY6 
= Mounting: all-position g 13RPM 660 in-Ib 9001 % 138:1 17A 120іп | 2590 6YHY6 
= Rotation: reversible 5JJ65 (sold separately 15 RPM  570in-b ^ 9001b % 116:1 17A 12 У іп 2H588 6YHY6 
on Grainger.com) * Gear limited. 


90VDC Permanent-Magnet 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed » Rotation: reversible 
nonventilated = Brushes: externally repl 
= Gearcase: machined = Ambient: 40°C 
die-cast aluminum = Seals: lip-type on input 
a Lubrication: permanent and output shafts 
heavy-duty gear oil = Accept direct motor-mo 
= Gears: hardened steel 
= Bearings: ball and needle 
on case; ball on motor 
= Mounting: all-position, face 


Nameplate Max. Overhung Input Gear FullLoad Length 
RPM Torque Load HP Ratio Amps Less Shaft 
6 RPM 500 in-Ib 3001 Yn 264:1 11A 8 іп 
12RPM  350in-lb 30016 Vo 131:1 11A 8% in 
29RPM 156 іп-Ы 30016 Yo 55:1 11A 87in 
42RPM  (105in-b 30016 Мо 371 11A 8 іп 
61 RPM 78 in-Ib 300 Ib Yo 26:1 11A 8 іп 
152 RPM 30 in-Ib 300 Ib "Ао 10:1 11A 8 іп 


Replacement Motor Brush Set 
Motor Brush Set 


Sign in to Grainger.com? 


speed control 2PUX3 (sold 
separately on Grainger.com) 


ші 


aceable 


11РҮ4 


unt 


3/16x1 KEY 


11/8 
1/8 —=—| 


| 


29/32 


47/8 


83 


Item 
No. 
11РҮ4 
1LPY3 
1LPY2 
1LPY1 
1LPX9 
1LPX8 


|— 8) 


1 13/16 
(4) 1/4-88UNF- 
THRU HOLES I-— 3 5/8 50 


6YHY6 


to see YOUR Pricing and MORE 


POWER TRANSMISSION 


DC Gearmotors 


90VDC Permanent-Magnet 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed 
nonventilated 

= Gearcase: die-cast aluminum 

a Lubrication: permanent 
heavy fluid gear oil 

= Gears: 1st stage steel, 
helical; subsequent stages 
steel or heat-treated 


on Grainger.com® 
= Rotation: reversible 
= Brushes: externally 


Scan. Order. Done. = 
Details on page А1. 


= Bearings: needle on case 
output shaft; ball on motor 

= Mounting: all-position; for 
optional base mounting 
bracket 2A754, available 


== 


= Seals: spring-loaded lip-type 
on input and output shaft 

= Accept direct motor-mount 
speed control 2PUX3 (sold 
separately on Grainger.com) 

» Accept pulse generator 
62392 or 5JJ65 (sold 
separately on Grainger.com) 


powdered metal spur replaceable 


= Ambient: 40°C 


REPLACEMENT 
MOTOR 
1/8x3/4 KEY 3 5/8 50 Full Length BRUSH SETS 
—] 1277/64] |= Nameplate Мах. Overhung Input Gear Load Less | Нет Item 
. sys d егінші ағы ВРМ Torque Load НР Ratio Amps Shaft | No. No. 
LA 5 2.6RPM  100in-b 9010 Yo 702:1 0.36 A 7 % in | 62910 бҮНҮЗ 
a | sRPM 10010-0 900 Уо 3621 0.36 A 7% in| 67911 6YHY3 
| 160in-b ^ 1150 vo 362:10.26А Gin | 2H569 * БҮНҮЗ 
[=з же 9.6 RPM 10011-6 90! ^4» 186:1 0.36А 7%in| 62912 бҮНҮЗ 
$38 19 АРМ 150іп-В 1500 /о 96:1 0.58A 7% in| 2H967 * 6YHY3 
ve 1 | i 20RPM  i00in-Ib 900 ^2» 96:1 0.62A 7 V;in| 62913 6YHY3 
| 29/64 FLAT 37RPM —/Ainlb 90 lb___ Yo 49:1 0.62A 7 in| 62914 6YHY3 
11/8 150in-b 13010» Yo 491 1.08A 8% in| 2H565 бҮНҮб 
71 арм —40in-Ib_ 9010: /о 25:1 0.62A 7 in| 62915 6YHY3 
83 in-Ib 2301. vio 251 1.08 A 8 in| 2Н563 6YHY6 
439 RPM —4Üin-b — 90 Ib___Yao_13:1_0.62 A 7 Ye in| 62916 6YHY3 
fase 42in-lb 2200 Vio 13:1 1.08 A 8 іп! 2H561 6YHY6 


* Gear limited. 


90VDC Permanent-Magnet 
Parallel-Shaft Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed » Rotation: reversible 
nonventilated » Brushes: externally replaceable 

= Gearcase: die-cast zinc = Ambient: 40°C 

= Lubrication: grease-filled = Seals: O-ring type on output 


1LPL1 


МЕЗІ -Ч 25/6 рє = Gears: phenolic and = Accept direct motor-mount 
hardened steel speed control 2PUX3 (sold 
1 ve = Bearings: porous separately on Grainger.com) 
au Арлы = Mounting: all-position 
5 
1) ( ) Nameplate Max. Overhung Input Gear FullLoad Length Item 
3/4 ә 1/4 RPM Torque Load HP Ratio Amps Less Shaft Мо. 
= 6.5 RPM 500in-lDb — 2501lb —— is 2671 0.84А 8%in  1LPLÍ 
= i - 13 RPM 250in-b 250b — Ys 1351 084A 8 %in  1LPK8 
ius] 4 17/6 sae es 21 RPM 150in-IDb 250b 7/5 81:1 0.84A 8%in ТІРК5 
Us гуз L jd J 46 RPM 75 in-Ib 2500 5 38:1 0.84A 8%in  1LPK6 
(4) HOLES T D Replacement Motor Brush Set 
Motor Brush Set 6YHY6 


Parallel-Shaft Gearmotors 


= Gearcase: die-cast aluminum 
= Lubrication: permanent, 
heavy fluid gear oil 


= Bearings: heavy-duty ball and 


= Gears: hardened steel; 1st stage 
helical, subsequent stages spur 


thrust balls on case, ball on motor 


= Mounting: all-position 
» Rotation: reversible 
= Brushes: externally replaceable 
= Ambient: 40°C 
= Seals: lip-type on input 
and output shafts 


Nameplate Max. Омегһипд Input Gear FullLoad Length Item 
viu Torque Load HP Ratio Amps Less Shaft No. 
9 RPM 1,087 in-lb 32516 V 196:1 20A 11 34 in 62406 
14 RPM 960 іп-р 325 Ib үл 131:1 26А 11 іп 67407 
20RPM  727in-b 32516 Y 87:1 27A Win 67408 
43 RPM  353in-b 3251һ үл 411 2.7А 1154 in 67409 
63 АРМ 238 in-lb 325 Ib V 28:1 2.7 Å 1154 in 67410 
91RPM  152in-Ib 325 Ib Л 19:1 2.7A 11% in 62411 
148 RPM 101 in-lb 325 16 ў 12:1 274A 11% in 67412 
I-—--1i1:e TEFC 
p= 9/16x1 MB. KEY 20RPM 1,112in-lb 325 |b Vo 87:1 42A 14 in 67413 
34 RPM 822 іп-р 325 10 KA 50:1 5.0 A 14 іп 62414 
Q 40 ВРМ  664in-lb 32516 % 411 50А 14 іп 67415 
| 60RPM  464in-Ib 325 10 % 281 5.0A 14 in 62416 
© O 6 5/8 90RPM  305in-Ib 325 10 % 191 5.0A 14 in 62417 
J | 144 RPM 202in-b 3251һ Y 12:1 5.0 A 14 in 62418 
3/4 а Item 
Description For Use With No. 
7 T | Replacement Farts 62406, 62407, 62408, 62409, 62410, 67411, 62412 
сәуле 1м --- взт |— a Motor Brush Set 674138, 62414B, 674158, 674168, 624178, 674188 ФҮНҮ9 
BEES. Ss ROME qum ad 62406A,62407A,62408A,62409A, 62410A,62411A 
Motor Brush and Spring Set 62412A,67413,67414,67415,67416,62417,62418, 11М180 
62413А,62414А,62415А,62416А,67417А,62418А 
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GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


POWER TRANSMISSION 


R Download Available 


О GRAINGER.COM | DC Gearmotors 
90 and 180VDC Permanent- 
Magnet Parallel- ТАРЫ = T 
63 Deep (3) Leads | 

Shaft Gearmotors | Р р 
» Enclosure: totally enclosed » Mounting: all-position, ; тазы een 

nonventilated except shaft up; for base | B 
= Gearcase: die-cast aluminum mount, use optional 5 
= Lubrication: permanent, mounting bracket 6XF03 5 

heavy fluid gear oil » Rotation: reversible | 
= Gears: hardened steel, = Brushes: externally 

AGMA Class 9 replaceable 
= Bearings: ball on motor, needle on = Ambient: 40°C 

gearbox, thrust balls throughout; = Seals: spring-loaded, 

oversize output bearings for heavy-duty industrial 

greater overhung load capacity 


Gearmotor Voltage 


90V DC 180V DC 
Nameplate Max. Overhung Input Gear Dim. Dim. Full Load Item Full Load Item 

RPM Torque Load НР Ratio XL XH Amps No. Amps No. 

7 RPM 330 in-Ib 565 Ib % 3361 11.31" 9.31" 07А 6ML63 0.35 A 6ML64 

14 RPM 341 in-Ib 465 |b % 180:1 11.31" 9.31" 1.0A 6ML65 05А 6ML66 

21 RPM 371 in-Ib 413 Ib VA 124:1 13.31" 11.31" 11A 6ML67 0.55 À 6ML68 

27 RPM 305 іп-Іһ 374 Ib Yi 911 13.31" 11.31" 15A 6ML69 0.75 À 6ML70 
42 RPM 280 in-Ib 327 Ib VA 58:1 13.31" 11.31" 23A 6ML71 12A 6ML72 

50 RPM 250 in-Ib 315 Ib И 50:1 13.31" 11.31" 23A 6ML73 12A 6ML74 6ML51 

62 RPM 220 in-Ib 303 Ib Y 43:1 13.31" 11.31" 23A 6ML51 12A 6ML52 

83 RPM 155 in-Ib 267 Ib Yi 29:1 13.31" 11.31" 23A 6ML53 12A 6ML54 Item 
125 RPM 100 in-Ib 256 Ib Va 23:1 13.31" 11.31" 20А 6ML55 10А 6ML56 Description No. 
165 RPM 70 in-Ib 232 Ib VA 15:1 13.31" 11.31" 20А 6ML57 10А 6ML58 Accessories 
250 RPM 45 in-Ib 201 Ib VA 10:1 13.31" 11.31" 20А 6ML59 10А 6ML60 L-Shaped Mounting Bracket 6XF03 
500 RPM 25 in-Ib 194 16 VA 5:1 13.31" 11.31" 2.0A 6ML61 10A 6ML62 Conduit Box 6XF02 


Units Compatible with No. 2PUX3 
1LPK5 | 1LRA8 | 2H594 | 42381 
" ТІРКЕ | 1LRA9 | 3XA77 | 42382 
Dayton ТІРКЕ | 1LRB1 | 3XA78 | 42383 
ТСРІЯ | 1LRB2 | 3XA79 | 47528 
1LPV9 | 1LRB3 | 3ХА80 | 6A193 


Motor-Mounted Speed Control 


= |P30 enclosure For 90VDC permanent magnet motors and gearmotors TLPWi | 1LRB4 | 3XA8Í 6A194 
= 4A max. up to 1/6 HP. SCR controller direct-mounts to motor TENE 12854 ае 62910 
= Operating temp: endbell. Features adjustable current/torque limit and TE AT 42122 52012 
104°F (40°C) maximum and minimum speed pots. Easy assembly. 1LPX8 ^ 2H565 | 42131 | 67014 
= Accepts tach feedback TLPX9 | 2H567 147132 62915 
{LPY1 | 2H569 | 4Z133 | 62916 

Voltage AC Input Speed Speed Item 1LPY2 2H588 47134 — 

Output HP Voltage Range Regulation No. 1LPWS3 2H590 47140 — 

010 90V DC Ys to 6 120V AC 15:1 10 to 30% 2PUX3 iLPY4 | 2H592 | 47141 — 


Full 
Nameplate Мах.  Overhung Input Gear Load Overall Mfr. Item 
RPM Torque Load HP Ratio Amps Length Model No. 


720 Series, For Shaft Dia. 3/4" 


8RPM —442indb 72510 /5 240:1 10A 1129 in 021-72000240 351V25 
1O0RPM  332in-b 6/0lb %5 1801 1.0A 117294 in 021-72000180 35Т/24 

12RPM 277іпір 635b Ys 1501 10А 117294 іп 021-72000150 351V23 

15RPM 415іпір  550lb 4 1201 1.45 A 135/& in 021-720D0120 351V22 

i8RPM  346in-b 525b 4 1004 1.45 A 133/& in 021-72000100 35Т/21 

22RPM  277inib 490b 4 80:1 1.45A 133/& in 021-72000080 35Т/20 

30RPM  208in-b 455b 4 60:1 1.45A 13 9/& in 021-72000060 351V19 4 

35ВРМ 173 inb 400 Y& 50:1 145A 13 7% in 021-72000050 35TV18 % 

ААВРМ_ 139іп-р 40010 % 404 1.45А 13 37% іп 021-72000040 351V17 

59 РМ 104іп-О 3700 % 301 1.45A 13%,in 021-720D0030 35TV16 BISON 35TV25 

89RPM  70in-b  330lb 4 20:1 1.45 A 13 9/&in 021-720D0020 35Т/15 

118RPM 52іпір 305b  % 151 1.45A 13 9/&in 021-72000015 35TV14 Powersizs 
STET ED А 27) b % 101 145A 13 іп 021-72000010 35TV13 EEG 

eries, For Shaft Dia. 1" H 

10 АРМ _ 623 іп-0 870lb _ © 1801 1.6A 152%,in 021-72500180 351V83 90VDC Hypoid Hollow-Shaft 

12 АРМ 519іпір  820lb 4  150:1 1.45 A 15?V& in 021-72500150 35Т/82 = 

15 RPM 4151р 780b 7% 1201 1.45 A 15 2% in 021-72500120 35Т/81 Right-Angle Gearmotors 

i8RPM 34біпір 740b 6 1001 1.45A 15 sin 021-725D0100 35TV80 | | 

22RPM  443indb 6000  % 801 2.24A 14 Yasin 021-72500080 35/74 = Enclosure: totally enclosed PowerSTAR compact design delivers 
29RPM  332in-b  580lb  % 60:1 2.24A 14 іп 021-72500060 351V78 i А i a 
35RPM 277іпір  550lb % 50:1 2.24A 14 іп 021-725D0050 351V77 nonventilated е higher torque at improved efficiencies 
43RPM 2227016 510b % 401 224А 14 Y&in 021-/25D0040 35ТҮ7ёв = Gearcase: die-cast aluminum for packaging and light-to medium-duty 
5 REM 1% ae 25 р А A EA 11 A Ш 051-72900080 EUM = Lubrication: extreme pressure grease conveying applications. Lightweight 

P 5 Н а 64 * . 4 n 4 

T15RPM 83 11-16 40016-74: 154 224А 14 Yeu in 001-72500015 351073. " Gears: hardened steel hypoid aluminum shell keeps unit running Cool, 
173RPM  55in-b 355b % 101 2.24A 14 Y&in 021-72500010 35TV72 = Bearings: ball while ground gearing provides quiet, 
730 Series, For Shaft Dia. 1-1/4" inas "m i 4 

SRPM 1,638 in-lb 112010 V 2401 30A 16 Yin 021-73000240 3547 " Mounting: all position precise, low backlash operation. 12 

11 RPM 1228in-b 1,05010 4 1807 3.0A 16 94 іп 021-73000180 351W36 = Rotation: reversible and 24VDC gearmotors are available on 
13 АРМ  1,024in-IDb 1010» % 1501 3.0A 16 in 021-73000150 35TW35 = Brushes: externally replaceable Grainger.com. 

16 RPM  819inb 965b 4 1201 3.0A 16 іп 021-73000120 35ТМ/34 Behe es 

20 RPM 682 in-lb 91018-74 1001 30A 1619 in 021-730D010035TW33 = Max. ambient: 40°C 

25RPM  546in-b  820lb % 80:1 30А 161%іп 021-73000080 35TW32 i А + 

33RPM  409in-b 76018 4 601 30A 1695 in 021-730D0060 35TW31 MEL i NU sad m M Soan E 
39RPM  34iindb 720b 9 501 3.0A 16 34» in 021-730D0050 35TW30 Description Model No Model No Model No 
49RPM  273inib 675b 84 401 30А 16 %2in 021-73000040 35TW29 ^ "Rccessories - i 5 
65НРМ 205 in-Ib_ 6250 — vs 301 30А 16 %2іп 021-73000030 35TW28 Output Shaft Сое] P171-720-1000W 24МА51 |Р171-725-10201// 24МА52 | P171-730-1000W 24МА53 
98RPM —136in-b 56510 0% 201 30А 16 5$ in 021-730D0020 35TW27 Mounting Plate _ |P125-720-1000W 24МА54 |P125-725-1000W 24МА55 | P125-730-1000W 24МА56 
131RPM  102in-b 520b 4 15:1 3.0A 1619 іп 021-73000015 35ТМ/26 Torque Arm P125-720-1030W 24МА57 |P125-725-1030W 24МА58 | P125-730-1030W 24МА59 
196 RPM 68 іп-0  465lb 4 10:1 3.0A 16 9 in 021-73000010 35ТМ/25 Output Shaft Insert P108-720-5000W 24МА60 | P108-725-5000W 24МА61 | P108-730-5000W 24МА62 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. ef 
DC Gearmotors Details on page A1. E 


90VDC Permanent-Magnet sen 
Right-Angle Gearmotors 


= Enclosure: totally enclosed » Rotation: reversible 
nonventilated = Brushes: externally replaceable 
= Gearcase: die-cast zinc = Ambient: 40°C 
= Lubrication: grease packed = Seals: on output shaft 
= Gears: input gear steel; = Gear limited 
worm hardened steel; = Units are compatible with 
PEUN output gear cast iron speed control 2PUX3 (sold 
is » Bearings: bronze sleeve separately on Grainger.com) 
y 19/8 j= on case, ball on motor 
e yei uer | a Mounting: all-position, base 
MES sve --Ni-— | Nameplate Мах Overhung Input Gear Full Load Item 
N Ж. ВРМ Torque Load HP Ratio Amps No. 
© 57л6 3RPM 250іпіВ 1001 Уо 525:1 0.59 A ТІВАВ 
L A | ved" 6RPM i/7inib 1001р Уо 275:1 0.59А 11ВА9 
зеді 10RPM  228in-b 1001 Уо 161:1 0.59А 1LRB1 
24RPM_ 102іп-В 1001 о 70:1 0.59А 1LRB2 
| | | | їп 45RPM 56in-b 10016 Too 371 0.59 A 1LRB4 
90RPM 3410-6 10016 Tio 37:1 114A 1LRB3 
1 13732 
-— — Шш |» ve — ptor Brush зоот вив Set 6YHY6 


90VDC Permanent-Magnet Even] 
Hollow-Shaft Right-Angle Gearmotors 


» Enclosure: totally enclosed = Ambient: 40°C 
nonventilated = Reversible shaft output 
= Gearcase: die-cast aluminum = Seals: lip-type on input 
a Lubrication: permanent, and output shafts 
heavy fluid gear oil = %-HP units accept direct 
= Gears: worm-hardened steel, motor-mount speed control 
4 output gear bronze alloy 2PUX3 (sold separately 
1/8 HP = 9 7/8 MAX МАНР =113/4MAX _ » Bearings: ball on on Grainger.com) 
59 output and motor » Accept pulse generator 
h^ — 1516 ——+ = Mounting: all-position, base 62392 or 5JJ65 (sold 
» Rotation: reversible separately on Grainger.com) 
= Brushes: externally replaceable 
3/1651 1/8 KEY 6 (9 Nameplate Max. Overhung Input Gear Full Load Item 
| Iz RPM Torque Load HP Ratio Amps No. 
ae 30 RPM 94 in-Ib 175 |В % 601 128A 3XA82 
Le | 40 RPM 82 in-Ib 17516 % 45i 128A 3XA81 
— әв 60 RPM 60 in-Ib 175 |В % 301 128A 3XA80 
| Т 120 in-Ib 175 |В Y 301 233A 3XA86 
ішіме 8 5 90 RPM 49 in-Ib 17516 w 204 128A 3XA79 
| 1з 100 in-Ib 17516 X4 201 233A 3XA85 
| 180 RPM 27 in-lb 17516 % 10:1 128A 3XA78 
veel E 55 in-Ib 175 |В й 101 233A ЗХА84 
RA | ive Le Із шы з60 АРМ 1411-0 175 Ib 4 51 128A 3XA77 
cars а 30 in-Ib 17516 4A 5i 233A 3XA83 
i iD I — 3 м4 ——4 Replacement Motor Brush Set 
Motor Brush Set 6YHYG 


12, 24, and 90VDC Eg 


F w Right-Angle 
TN of _ Gearmotors 


BLACK 
деде ҮР Кз. | ' н 
©) ee | 517 ie = Enclosure: totally = Mounting: all-position 
wate $ enclosed nonventilated = Rotation: reversible 


= Gearcase: die-cast zinc = Brushes: externally 


a Lubrication: replaceable 
heavy gear oil = Ambient: 40°C 
= Gears: metal = Seals: lip-type on input 
= Bearings: needle roller and output shafts 
GEARMOTOR VOLTAGE 
12V DC 24V DC 90V DC 
5LAES Full Full Full 
Max.  Overhung Input Gear Length | Nameplate Load Пет Nameplate Load Пет Nameplate Load Item 
Torque Load HP Ratio Less Shaft RPM Amps No. RPM Amps Мо. RPM Amps Мо. 
280in-b 175lb % 82:1 11%in | 20RPM 104A BSLAFA | 20RPM 52А 5LAGO 22RPM 141A BLAE8 
266in-b 1751 % 601 11%in — — -- —/ RPM 634A 5LAG1 30RPM 1.72А BLAES 
196indb 175 % 441 11%in = — -- --| 36RPM 634A 5LAG2 40RPM 1.72 А 5LAFO 
- For Use Item 165in-b 1750 % 28:1 11%in | 54RPM 16А 5LAF7 | 54RPM 8А 5LAG3 — = -- -- 
лашық With No. 123indb 175 % 281 11%in = = 64RPM 172A BLAFÍ 
137indb 175b % 231 11Йіп — — -- --| 65RPM 8А 5LAG4 = —  -- -- 
Het cick Set ae en 33K907 l03inib 175b й 231 11% = = 77RPM 173A БІЛЕ? 
SOVDC Motor БГАЕВ, 5LAE9, 63in-lb 175b Я 101 11%іп | 150RPM 16А 5LAF9 | 150RPM 8А 5LAG5 = = = = 
Brush Set БАЕО thru 5LAF3 | 93K906 47inib 175b Я 101 11 %in = = 177 RPM 2.01 A SLAF3 
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POWER TRANSMISSION 
Speed Reducers 


SHAFT OUTPUT ASSEMBLY 
Nom. Worm Max. Max. Left Right — Double Output 
Output NEMA Center Nom. Input Output Item Item Item 
RPM* Frame Distance Ratio HP Torque No. No. No. 
56C 133in 601 0.25 hp 309.0 in-Ib | 42284 | 4RN71 47001 
56C 154іп 601 0.25 һр 280.0 in-Ib |4RN80 | 4RN88 4RN96 
56C 175іп 601 0.3hp 415in-b |47202 | 36039 4RP05 
59 56C 2.06 in 601 0.5hp 636in-Ib | 42300 | 4RP13 42008 Left Shaft 
56C 237in 601 0.5 һр 663in-Ib |4RP21 | 4RP28 4RP35 Assembly 42292 
56C 2.62in 60:1 0.75 һр 1,021 in-Ib | 42730 36047 4RP42 | 
56C 3.0in 601 0.75hp 1,034 in-Ib |4RP50 | 4RP58 4RP66 
56C 325in 601  1hp 1,3/1in-Ib|3GD55 | 4RP74 42015 
56C 133in 501 0.25hp 225.01п-1 | 47285 | 4RN72 4RN79 
56C 1.54 in 501 0.25 һр 267.0 in-Ib |4RN81 | 4RN89 4RN97 
56C 175in 501 O5hp 449in-lb |47293 | 36040 4RP06 
a5 56C 2.06in 501 O.5hp 581in-b |47301 | 4RP14 = : 
56C 2.37in 501 0.5 һр 582in-Ib |4RP22 | 4RP29 4RP36 Dayton 
56C 2.62in 501 0.75hp 895in-b |42731 | 36048 4RP43 
56C 3.0in 501 {hp 1,233in-Ib|4RP51 | 4RP59 4RP67 B 
56C 325in 50:1 1.5 һр 1,857 in-lb |3GD56 | 4RP75 62130 - = 
56C 133in 401 0.25 hp 220.0 in-Ib | 42286 | 4RN73 42002 C Face Right Angle Speed 
56C 154іп 401 0.3 һр 310.0 in-Ib | 4RN82 | 4RN90 4RN98 
56C 175in 401 0.5 һр 477in-b |47294 | 3GD41 4RP07 Reducers and Bases 
44 59; 206 Ш МЧ d 492 тр Ed ps p = 29 to 350 rpm, Interchangeable with most Grove (Flexaline) 
56C 282in 401 1 ТЕ 1,028 іп-ІВ |17732 | 36049 ARP44 continuous duty and Ohio (Uniline) reducers. Thread-rolled 
566 30in 401 1һр 1,0111п-Ір |48Р52 | 4RP60 4RP68 = All-position mounting with and hardened alloy steel worm for higher 
980 325 401 15hp _1,563 in-Ib |36057 | ARFTG | 47015 optional bases, except strength and lower power loss; forged 
56C 133in 301 0.3hp 2330in-b|42287 | 4RN74 42003 : 
56C 7.54 in 301 0.3hp 248.0 in-lb |АВМ83 | 4RN91 ARN99 input motor shaft up bronze and hardened worm gear. Ball bear- 
566 175in 301 O5hp 401іп-Ір |42295 | 36042 4ВР08 = Shipped with Klübersynth ings on input shaft, tapered roller bearings 
58 560 206in 30:1 0./5hp 6101 |42303 | 4RP16 | 42010 UH1 6-460 gear oil 34K212 on output shaft. Cast-iron housing. For 
56C 237in 301  1hp 809іп-р |4RP24 | 4RP31 4RP38 : : ue 
56C 2.62in 301 1.5hp 983in-Ib |4Z733 | 36050 | 4RP45 = Double-lipped and low-speed/high-torque applications when 
Е 30in 301 1.5 һр 1245in-b 4АР3 4RP61 4RP69 spring-loaded shaft coupled to a NEMA 56C-Face, 1750-rpm 
56 325in 301  2hp 1,689 in-lb |3GD58 | 4RP77 42017 : ; i 
56C 133in 20:1 0.5hp 212.0іп-І | 42288 | 4RN75 42004 seals; large oil sump motor (not included). 
56C 1.54 in 201 0.5 пр 280.0 in-lb | JRN84 | 4RN92 4RP01 SHAFT OUTPUT ASSEMBLY 
56C 1.75іп 201 0.75 һр 436in-b | 42296 | 3GD43 4RP09 Nom. Worm Max. Мах. Left Right —|Double Output 
88 560 2.06in 201 — 1hp  586in-b 47304 | 4RP17 47011 Output NEMA Center Nom. Input Output | Item Item Item 
56C 2.37іп 201 1.5 һр 892 in-lb | 4RP25 | 4RP32 4RP39 RPM* Frame Distance Ratio HP Torque No. No. No. 
56C 2.62in 20:1 15һр 891inb |42734 | 3GD51 4RP46 56C 133in 51  1hp 163.0in-Ib| 47291 | 4RN78 42007 
14010/1800  3.0in 201  2hp 1,204in-Ib |4RP54 | 4RP62 4RP70 56C 154in 51  1hp 1630in-lb|4RN87 | 4RN95 4RP04 
180TC/2100 3.25in 201  3hp 1,816іп-Ір |36050 | 4RP78 42018 56C 175і 51  2hp 2760in-lDb|42299 | 36046 4RP12 
566 133in 151 O.5hp 203.0 in-lb |47289 | 4RN76 47005 350 56C 2.06in 51 2hp 3290in-b|42307 | 4RP20 42014 
566 154in 151 0.5 һр 218.0in-Ib |4RN85 | 4RN93 4RP02 56C 262in 51  3hp 496in-b |42737 | 36054 4RP49 
56C 1.75іп 151  1hp  430in-b |42297 | 36044 4RP10 18010/2100 3.0іп 51 Shp  834inb |4RP57 | 4RP65 4RP73 
117 56C 206in 151 1.5hp 614 in-lb |47305 | 4RP18 42012 210TC/250UC 3.25in 51  7.5hp 1,260in-Ib| 3GD62 | 4RP81 42021 
56C 237in 151 1.5 һр 686in-lb |4RP26 | 4RP33 4RP40 HORIZONTAL VERTICAL 
56C 2.62in 15:1 2hp  925in- | 42735 | 3GD52 4RP47 Worm Center Bolt Hole Item Item 
14010/1800  3.0in 151 3hp 1,405 іп-16 | 48Р55 | 48РӨЗ 4RP71 Distance Dia. No. No. 
180TC/2100 3.25in 151  3hp 1,407іп-Ір |36060 | 4RP79 42019 Mounting Bases 
56C 133in 101 0.75 һр 182.0in-Ib | 42290 | 4RN77 42006 1.33 in 0.34 in 6X499 6X502 
56C 154іп 101 075 һр 233.0in-Ib | 4RN86 | 4RN94 4RP03 1.54 in 0.41 in 4RN65 4RN68 
56C 175in 101 1.5hp 407in-b | 42298 | 36045 4RP11 1.75 in 0.41 in 6X093 6X094 
175 56C 206in 101 2hp 554 in-Ib |47306 | 4RP19 42013 2.06 in 0.47 in 6X500 6X503 
56C 237in 101 2hp 651 in-lb |4RP27 | 4RP34 4RP41 2.37 in 0.47 in 4RN66 4RN69 
56C 2.62in 101 3hp  972inb |42736 | 36053 4RP48 2.62 in 0.53 in 14507 14508 
18010/2100  3.0in 101  3hp 970іп-Із |4RP56 | 4RPG4 4RP72 3 in 0.53 in 4RN67 4RN70 
180T0/2100 3.25in 101  5hp  1,629in-lb |36061 | 4RP80 42020 325 in 0.53 in 6X501 6X504 
* @ 1750 rpm. 
Р! 
Dayton C-Face Right-Angle Speed IT ANN 
Reducer Dimensional Drawings | S Le Cy BORE 
= 
Right- and left-hand shafts are determined while facing reducer R 27 
C-Face input. SDA m 
ЭЭЭ ы ~ Sear 
Motor i 1 =x H | ш В 
Frame Dimensions Input Shaft -wE iP 
No. Po Pee S СТО ЕЕЕ нге Keyway F (TAP) ІШ р zl 
560 | 0.44 М 6.62 5.88 45  041'| 0.625 0.188x 1.38" 4 HOLES TOP 
1401: | 0.44" М 662 5.88 4.5 0.41" | 0.875' 0.188x 1.38" PA 
18010 | М 056 926 7.25" 8.5" 0.53 | 1.125" 0.250x 1.13" AND BOTTOM 
210TC | М 056 9.00 7.25" 8.5" 0.53" | 1.375" 0.313 х 1.38" 
Worm 56C/ 182ТС/184ТС 
Center Overhung Dimensions Output Shaft 140TC — 213TC/215TC 
Distance Load A B D E F G H J AN M N w Keyway 0 01 
1.33" 275 | 350 4.25" 300 300 %20 494 175 1.33" — 213 438 | 0.625 200  0188x1.25 | 394 — 
154 388" 369 513 275 419  9w18 538 1.91 154 256 4.31" | 0750 — 178 0188x114 | 450 — 
1.75" 700° 369 550 275 419  9w-18 575 206 175 275  43l | 0875 178 0188x114 | 4.69 — 
2.06" 875" 3.81" 600 3.00" 475 9618 6.38" 2.28" 206 300 469 | 1.000 2009 0.250х1.32" | 5.06 — 
23r 845" 406 6.38 — 2.88 500 %46 6904 250 237 319 508 | 1125 237 0250x164 | 525 — 
2.62" 1300" 444 7438 238 638 %46 800 294 26% 369 5.63 | 1250 263 0250x193 | 5.75 — 
3.00" 967" 525 — 812 400 700 76-14" 888 225 300 406 675 | 1250 325 0250х231 | 620 — 
325 1500" 5.88 900 400 750  7w-14 9.38 250 325 50% 706 | 1.500 325 0375x250 | 6.56 7.00 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Nominal Worm Max. Max. 
Boston: Output NEMA Center Nom. Input Output Mfr. Item 
Gear RPM* Frame Distance Ratio НР Torque Model No. 
ы 4267 T0in 401 ote m ТУЕШ НБ F710-40-B4-G 11238 
C-Face Right-Angle 56C i0in 40: 0.16hp 128.0in-D Ғ710-40-В5-б 11252 
56C 133in 40:1 0.16 hp 178.0 in-lb_ F713-40-B5-G 11270 
S d R d 56C i154in 403 0.3hp 355.0in-lb Ғ/15-40-В5-6 11283 
рвов noon eos 4 и жш пк шш игш: UE 
.06 in B .5 hp in-| -40-В5- 
56C 238in 401  1hp 1,206in-Ib F/24-40-B5-G 11331 
and Bases Г z 2.62in 40:1 {hp 1,066 in-Ib БЕ 11364 
= Left output shaft 140TC/1800 325іп 401 2һр 2,131іп-һ F732-40E-B7- 1L857 
T : " 4207 1.0in 30:1 0.16 hp 139.0in-Ib F710-30-B4-G 11239 
ы. а — 301 03m 200m 153086 — 10M 
.54 in B .3 hp 277.0 in- 715-30-В5- 
bases sold separately) - B6C  —175in 304 OS hp 416 in-lb —718-30-5-G — 1L298 
11295 "indes э - E a m ш. 
.38 in B p in-Ib -30-В5- 
. (sold separately on Grainger.com) 56C 2.62in 301 1.5hp 1,247 in-Ib F726-30-B5-G 11366 
Heavy-duty worm gear speed reducers with long-life seals have value-engi- ae zn Ча Тар Teir ndn E ТЕЛЕ 
Br á T TE Я 23 п 0:3 1р 234.0in- -25-B5- 
neered features for flexible installation and simplified maintenance. Integral BoC i54in 251 05hp 3500101 715-25-B5-G — 1285 
input worm and shaft of case-hardened alloy steel. Oversize ball and roller bear- 70 26 га 2а 05 hp E 718: Е 55-6 11299 
i i i n i i „Оо In М In-ID 
ings for maximum performance. Fine-grain cast-iron housing. " а 238 in 251 13 tp 1056 i 24: 25 56 71388 
Note: Models with stainless steel housing are available on Grainger.com. 36 IN п d.o np 1,990 in- 
3 ш 727 i0in 201 025hpi300in-b T710-20-B4-G — 11240 
Nominal Worm Max. Мах. 56C 10 in 20:1 0.25 hp 130.0 in-Ib — F710-20-B5-G 1L254 
Output NEMA Center Nom. Input Output Mfr. Item 88 560 133in 201 05 308 in-Ib  F713-20-B5-G 1L273 
RPM* Frame Distance Ratio НР Torque Model No. 56C {.54in 201 0.5һр 2950in-Ib F715-20-B5-G 1L286 
175in 60:1 0.3hp 440in-Ib  F718-60-B5-G 11295 56C 1.75in 20:1 0.75hp 443in-Ib  F718-20-B5-G 11300 
566 206in 601 Q0.5hp 67/0in-Ib  F/21-60-B5-G 11324 566 206in 201 1һр 590in-Ib  F/21-20-B5-G 11318 
29 56C 2.38in 601 0.5 һр 670in-lb  F724-60-B5-G 11329 * @ 1750 rpm. 
56C 2.62in 60:1 0./5hp 1,004 in-Ib F726-60-B5-G 11370 
140TC/T80C  3.75in 601 2hp 2,678 11-0 F738-60E-B7-G 11869 Reducer Worm Center | Base Mounting Hole Pattern Base Base Item 
180TC/2100 5.15іп 601  5hp 7.392 in-Ib RF752-60E-B9-G 11878 Model Distance idth Length Width Length No. 
4267 1.0 in 50:1 0.16 hp 120.0 in-Ib  F710-50-B4-G 1L237 Cast Iron Mounting Bases 
56C {0in 50:1 0.16 hp 120.0in-lIb F/10-50-B5-G 11251 710 1.0іп 2.88 in 3.75 іп 3.69in —463in | 4МҮ17 
56C 133in 50:1 0.16 hp 205.0in-lb F713-50-B5-G 11269 713 133in 3.31 in 4.38 in 419in  5.38in | 4ҮА78 
35 56C 1.54іп 50:1 0.25 hp 315.0in-lIb F/15-50-Bo-G 11282 715 1.54 in 4.31 in 5.25 in 544in 6.44іп | 4ҮА79 
56C i/5in 501 0.3hp 420in-b  F/18-50-B5-Gh 11206 718 1.75 in 4.5 in 5.75 in 5.69in 7.0іп 4YA80 
56C 206in 501 05һр 630in-lb Е721-50-В5-0 11325 721 2.06 in 4.69 in 6.38 in 5.94 in 7.75іп | 4YA81 
56C 2.62in 501 iho 1,260 in-Ib__F726-50-B5-G 11363 724 2.38 in 4.88 in 7.06 in 6.19in — 85in 4ҮА82 
56C 3.25in 501 2hp 2,520in-lb F732-50E-B5-G 11858 726 2.62 in 5.25 in 8.0 in 6.66 in — 9.63in | 4YA83 
Boston: Boston Gear C-Face Right-Angle Speed Reducer Dimensional Drawings 
Gear 
Right- and left-hand shafts are Speed Reducer Dimensions eee 
z Б E шіри а! 
determined while facing reducer Worm 480TC p 
C-Face input. Reducer Center Overhung 56C 180TC 210TC Tap 
. Model Distance — Load A |42CZ 12070 210TC 25010 E F H1 X Y size Depth 001 OU  ONW  Keywa 
710 1.00" 1501Һ. |2.50 | 4.78" 5.56" — [334° 325 3.63" 1.69" 2.63 |/-20|0.4'| 1.31 0.500 119: хэ 
квы 713 HSS: 8871 — 206 = — |4,30" 425 464 200 325 [s-18"| 0.50" | 1.72" сап, 207 Ye x 1 
Å тому 715 1.54" i — 706 — -- | 5.06" 5.13 5.38 2.75" 4.19" |96-187| 0.50 | 1.91" 0.750" 1.76 Vex 1" 
7148. 175 i — 144 — -- |502 550 5.75 2.5 419 |%e-18"| 0.50" | 2.06" 0.875" 1./8 exl. 
М, Е 721 2.06" | 3. = 806  —  — |519 600 6.38 2.88 5.00 |%-16"| 0.56 | 2.28" 1.000" 2.09 14 x tv" 
"les | Thr dad 724 — 238 Г4. -- 8447 8.28  — |543 638 6.94 2.88 5.00 |94-1671 0,567 | 2.00 1.125" 2.38 xin" - 
[4 © ||" [Us 726 2.62" |2. = 944 9,407 -- | 5.00” 7.38 8.00" 3.38 6.38 |%-16"| 0.56" | 2.94" 1.125" 2.63" Vx 1146" 
AND! ІШІН к: 132 3.25" 5.88 | — 1106 11.50 — | 7.56" 9.00 9.38 4.00" 7.50" [/Ac-14'| 0.66" | 3.50" 1.975" 3.25 i6 X 2⁄6" 
DEN pr 738 3.75" b. |6. — 12.06 12.50 — | 8.38 10.00" 10.44" 4.75" 8.50 | 4-13"| 0.81" | 3.88" 1.625" 3.50 % x 24" 
"p ME 752 5.16 22001b. | 7.38. | — = - 25619465" 13.13" 13.75" 5.81" 11.00 |9&-11 | 1.00" | 5.31" 2.000" 4.16" 2x2 Ve - 
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C-Face Right-Angle 
Speed Reducers 


в 29 to 173 output rpm, 
continuous duty 
= Double-output shaft 
= Horizontal floor or ceiling mount 
= 2.63" worm center distance 
» Shipped with Klübersynth 
UH1 6-460 gear oil 34K212 
» Ball bearings 
For use with % to 34 HP, NEMA 56C, 
1725 rpm motors. Case-hardened, 
ball bearing-supported worm. 
High-strength bronze, tapered roller 
bearing-supported output gear. Cast- 


iron housing. 
Max. Max. 
Nominal Overhung Nom Input Output Item 
Output RPM* Load Ratio HP Torque No. 
29 1,117 Ib 60:1 0.5 hp 537 in-Ib 62128 
35 986 Ib 50:1 0.5 hp 498 in-Ib 27151 
43 870 Ib 40:1 0.5 hp 431 in-Ib 62129 
69 679 Ib 25:1 0.75 hp 492 in-Ib 27152 
86 629 Ib 20:1 0.75 hp 422 in-Ib 27153 
138 487 Ib 12.51 0.75 hp 292.0 in-Ib 27154 
173 432 Ib 10:1 0.75 hp 226.0 in-Ib 22936 
* @ 1725 rpm. 
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Nominal Worm Max. Max. 
Output NEMA Center Overhung Nominal Input Output Mfr. Item 
RPM* Frame — Distance — Load Ratio HP Torque ModelT No. 
56C  238in 1,02510 100:1 0.25 hp 533in-b E24MWNS 4GAN8 
17 56С  263in 1,025Ib 1001  0.3hp 744 in-Ib_ E26MWNS 4GAN9 
56C 35in 2,3018 1001  0.5hp 1,243 in-Ib_E35MWNS 4GAP1 
56C  2.38in 1,025|b 804  0.3hp 638in-b E24MWNS 4GAP2 
22 566 2.63in 10250 80:1  0.5hp 97910-10 E26MWNS 4GAP3 
56C 35in 213010 801 ihp 2,146 in-Ib ESS5MWNS 4GAP4 
56б 1.33in 29010 60:1 016 һр 181.0in-lb E13MWNS 4GAP5 
56C — 175in  650lb 604  0.25hp 386.0in-lb E17MWNS 4GAP6 1L382 
56C 20in 650b 601  0.3hp 528in-Ib E20MWNS 4GAP7 
29 56C 2238іп 10250 60:1  Q.5hp 810іл-р E24MWNS 4GAP8 
56C/140TC 2.63in 1,025lb 607  0./5hp 1,268 in-Ib E26MWNS 4GAP9 
5ec/i401C 3.01п 1,501. 60:1 Тһр 1,766 in-Ib ESOMWNS 4GAR1 
1401C 3.5іп 21300 601 2hp 3,573 in-Ib ES5MWNS 4GAR2 
56C —— 1.33in 29010 501 0.f6hp 209.0in-lb E13MWNS 4GAR3 
56C 1.75іп 650lb 501  0.3hp 449 п- E17MWNS 4GAR4 
56C 20in 65013: 501 O0.5hp 706in-Ib E20MWNS 4GAR5 
35 56C 2.38іп 10250 504  0./5hp 1,083in-lb E24MWNS 4GAR6 
56614070 2.63in 1,025lb 50:1 һр 1,481 1п-0 E26MWNS 4GAR7 
56C/AA0TC 3.0іп 1,350lb 50:1  1.5hp 2,305 іп-Ір E30MWNS 4GAR8 
1401: 35іп 21300 501  2hp 3,076 in-Ib E35MWNS 4GARS 
56C 1.33in 29010 404  0.25hp 256.0in-lb E13MWNS 4GAT1 
56C —— 175in 65018 404 05һр 580in-Ib E17MWNS 4GAT2 
56C 20in 6501: 401 O.5hp 585in-Ib E20MWNS 4GAT3 
8 вот 263m 1095 b 40] — 10 T223 nb EXMWNS AGATE 
SRI NN Н р гш; = WINSMITH 
5664010 3.01п 1,350] 40:1 2hp 2,516in-b E30MWNS  4GAT6 - - 
mui lu f m ret ata б-Ғасе Right Angle Speed 
5 .33 in E .3 hp 276.0 іп- 4 
И и 0 Reducers and Bases AEN, 
.U In Е А nj ІП- Е А А 
" тс Tn 1125 р ai к D» E Dia АМУ ДЕЛІ LI Interchangeable with Winsmith MDNS models 
58 5 .63in 1,025 8 hp 7,427 in- 4 = Double-shaft assembly 
56014010  3.0in 1,3501) 207 2hp 1,937 in-Ib ЕЗ0ММ/М5 4GAU4 А : A ; А 
ТС —35in 213010 —30:1 — 3h 2.906 п E5NWNS 4606 = Filled with Mobil Glygoyle 460 synthetic lubricant 
ТЕТЕ zom 15205 БІЗ an 907 Тыр ESOMANS АПЫ Black coating system is scratch resistant and suitable for washdown and 
56C 133in 990: 204 0.3hp 2020inb E13MWNS 4GAU8 outdoor applications. Exceeds ASTM B-117, 1000-hr. salt spray test. Shaft 
ae TL АКШ ҮН Oeh Renh ETS AN slingers prevent contaminants from contacting oil seals. Open/close vent. Can 
eo 56014076 2.38in 1,025]b 201 2р 1.311 in-Ib_E24MWNS_4GAV2 be mounted with or without optional base using predrilled and tapped holes. 
BETTE son ES TS Lubricant meets NSF requirements and is acceptable for incidental food contact 
18010 — 3.0in 1,250ІҺ 201 3hp 2,009in-Ib E30MWNS 4GAV5 (H1) areas. 
18010 3.5іп 2,301) 201 5hp 3,334 in-Ib E35MWNS 4GAV6 
56C i33in  2901b 151  0.5hp 2380in-Ib ET3MWNS 4GAV7 Worm Center BoltHole (Base Mounting Hole Pattern Base Mfr. Item 
560/1406 1./5in 650b 151 thp  494in-b EI/MWNS 4GAV8 Distance Dia. Length Width Thickness Model No. 
EHE IM 20in 650b 151 15һр 749in-b EZOMWNS 10809 Top Bases 
56C/A0TC 2.38in 1,005ІІ 157 2hp 1,003 in-Ib E24MWNS 4GAW1 i i i i i 
115 604076 2.63in 10251b 151 3hp 1,512 in-b E26MWNS 4GAW2 jen ып ee гоп Qn — EISWB 113% 
56C/1451C 3.0іп 1,3501b 157 Shp 2,542 in-Ib ЕЗОММ/М5 4GAW3 2i dati 10i 351 4251 E20WR 11383 
1801C — 30in 1,3501. 151 5hp 2542in-Ib E30MWNS 4GAW4 in ПЕП m eal acy 
18010 35іп 21201: 151 5hp 2,542 in-lb E35MWNS 4GAW5 2.38 in 0.56 in 5.75 in 4.5 in 0.75 in E24WB 1L399 
56C 133in 2901. 101 0.75 һр 248.0in-Ib ET3MWNS 4GAW6 2.63 in 0.56 in 5.75 in 45in 0.375 in E26WB 1L397 
5664070 1.75іп  650lb 107 1.5 һр 507in-b E1/MWNS 4GAW7 3.5 in 0.56 in 5.25 in 8.25 in 0.5 in E35WB 1L396 
172 56C/140TC  2.0in 6501 10:1 2hp 687 in-Ib E20MWNS 4GAW8 Top and Bottom Base 
56C/140TC 2.38in 895 Ib 10:1 Shp 1,021in-Ib E24MWNS 4GAW9 3in 0.56 in 6.5 іп 5.25 in 0.5 in E30WT 1L381 
56014070 2.63in 895І) 107  3hp 1,027 in-Ib E26MWNS 4GAX1 Bottom Bases 
180TC 30in 1,2980 101 5hp 1,722in-lb E30MWNS 46АХ2 133in 0.41 in 4.0 in 2.5 in 0.375 in E13WT 1L379 
56C —— 133in 290] 51 {hp 171.0іп-р E13MWNS 4GAX3 475 іп O.4t in 381 in 35 in 05 in ЕТТТ 1401 
56614070 1.75іп 572b 57 2hp 344.0in-Ib E17MWNS 4GAX4 Е Т Е i TET EXDWT 11380 
345 56С/407С 2.0in  5/2]b 51 Shp  518in-IDb E20MWNS 4GAX5 In m Sn ЕШ ІП 
56614070 2.38in 748b 57 5hp 863іп-р E24MWNS 4GAX6 2.38 in 0.56 in 5.75 in 4.5 in 0.625 in E24WT 1L400 
18016 —2.63in 748lb 5:1  7.5hp 1,299in-b E26MWNS 4GAX7 2.63 in 0.56 in 5.75 in 4.5 in 0.375 in E26WT 1L398 
* @ 1725 rpm. f To complete Mfr. Model No., add Nominal Ratio and NEMA Frame information. 3.5 in 0.56 in 5.25 in 8.25 in 0.5 in E3SWT 11395 
WINSMITH 


Flange Dimensions 


Key 56C 
AJ 5.88" 
AK 4.50" 
BB 0.19" 
BD 6.50" 
BE 0.31" 
ВЕ 0.406" 
Keyway Hg x iz 
Bore* 0.6255" 


Motor Frame 
140TC 


He x Fao" 
0.8755" 


* Bore tolerances +0.001, -0.000. 


Worm 
Reducer Center 
Model Dist. A B 

ET3MWNS 133" | 200 3208! 
ET7MWNS 175 | 2.88 463 
E20MWNS ОШ R2! SU 575" 
E24MWNS 2o Ee ep 5.39 
E26MWNS 263 | 313 5.89 
E30MWNS 3.00 | 3.50" 6.62 
E35MWNS 300 | o/b — f. b9- 


T Shaft dia. tolerances «0.000, -0.001. 


180TC 
725 
8.50" 
0.19" 
9.00" 
0.38" 
0.531" 
жері 
Т.1255" 


C1 
1.333" 
1.750" 
2.000" 
2.375" 
2.625" 
3.000" 
3.500" 


D 
3.08" 
3.88" 
4.13" 
51257 
5:9. 
6.50" 
7.50" 


E 
0.69" 
0.88" 
0.88" 
ШЕКЕ 
Т.13" 
1.31" 
1.31" 


Dimensions 
E1 F1 

0.69 156 119 
0.88 1.94" 1.69" 
0.88 2.19 160 
ПЕЕ 219 ZIY 
119 244 244 
КОГО? 25 
ТӨТ 9257 95205! 


Depth 
0.56" 
0.56" 
0.56" 
0.63" 
0.63" 
0/5 
1.00" 


Та| 
36-18" 


17-13" 
7-13" 
0-13" 
3-11" 


See table for input 


shaft bore & keyway 
size 


BF DIA — 
4 holes 


J L 0 
175 2.83 4.33" 
213 344 538 
2.13" 344 5.63 
288 450 725 
313 450 788 
3.50 46% 900 
4007 5.46 10.13" 


Е Wt 
4.00" | 0.750" 
4.75" | 1.000" 
4.75" | 1.000" 
5.50 | 1.250" 
5.50 | 1.250" 
5.88" | 1.375" 
7.00" | 1.750" 


HIGH QUALITY 
SPEED REDUCERS 


5 Output Shaft 
T Keywa 

2.06 1.88" 0:19 0.09" 
256 2:51:99 072500075137 
2562 T2550: 
2.81" 262 0.25 x 0.13" 
20i 203 0 (25х01 
2.88 275 0.31х0.16" 
ЕЛЕК ШШШ! SOO MO: 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. = 
Speed Reducers Details on page A1. E 


C-Face Right-Angle Hollow-Shaft Speed Reducers wi 


= Interchangeable with Winsmith MDSS models Note: Additional sizes are available on Grainger.com. лала 
<== = Symmetric hollow output shaft eee 
for flexibility in mounting н Т " " 
" i i i i om. огт ах. ах. 
= Filled with Mobil Glygoyle 460 synthetic lubricant Output NEMA Center Overhung Nom. Input Output EH Item 
í Я i n HW RPM* Frame Distance Load Ratio НР Torque Model No. 
[Y White coating system is scratch resistant and suit 56C 2in 13451b 6010.3 hp 528in-Ib  E20MWSS 3XJD2 
) able for washdown and outdoor applications. Exceeds 29 RPM BoC 2.68in 1,8231) 601 0.75 һр 1,268in-lb E26MWSS  3XJD7 
ASTM B-117, 1000-hr. salt spray test. Open/close vent. 56C/140TC  3in 20200 601  1hp  1,766in-lb E30MWSS 3XJE5 
` i 56C/140TC 3.5in 31860 601 2h 3,573 in-lb E35MWSS — 3XJF1 
3XJC5 Predrilled and tapped holes on top and bottom for a5 пру J60/40TC 263i 1,231) 501 Тір  148linlb E26MWSS 3XJD6 
bracket attachment. Lubricant meets NSF requirements 56C/1401C  3in 20200 501 1.5hp 2,305in-lb E30MWSS  3XJE4 
and is acceptable for incidental food contact (H1) areas. дз Rpm ... 56€ 2in 1,3450 401 05һр 585іпі»  E20MWSS  3XJC9 
56C/140TC  3in 202010 40:1  2hp 2,516in-lb E30MWSS ЗХЈЕЗ 
Worm Worm Driven Driven 58 RPM 560/140TC 2.63 іп 1,8230 301 1.5 һр 1,427 іп-р E26MWSS  3XJD4 
Reducer Center — Item Reducer Center Shaft Shaft Item 56C 2in  1,345Ib 30:1 0.75 һр 687in-lb E20MWSS  3XJC8 
Model No. Distance Мо. Model No. Distance 0.0. Кеумау Мо. 86 RPM 560/4010  2in 1,3450 201 1h 650in-lb E20MWSS  3XJC7 
Torque Arm Kits Bronze Bushing Kits 56C/140TC 2.63in 1,8230 201  2hp 1,322in-lb E26MWSS  3XJD3 
E20MWSS 2.0in  3XJF9 E20MWSS 2.0 in 1Иіп Ихи" ЗХЈЕ2 172 RPM 56C/140TC 2 in 1,345 10 101 2hp 687in-lb |E20MWSS  3XJC6 
E26MWSS 2.63 in 3XJG1 E26MWSS 2.63 in lin Yaxve" ЗХЈЕЗ 345 RPM 180TC 3 in 11750 51 7.5 һр 1,301in-Ib ES30MWSS  3XJD8 
E30MWSS 3.0in  3XJG2 E26MWSS 2.63 in 1% in Vax ув" 3XJFA 56C/140TC  2in 1,265 lb 51 3 hp 518 in-lb |E20MWSS  3XJC5 
E30MWSS 3.0in  1/ein хв 3XJF6 * @ 1725 rpm. } To complete Mfr. Model No., add Nominal Ratio and NEMA Frame information. 
H H H H H H WINSMITH 
Winsmith C-Face Right-Angle Hollow-Shaft Speed Reducer Dimensional Drawings 
HIGH QUALITY 
See table E SPEED REDUCERS 
arez Shak bore deni Flange Dimensions 
Gy Depth & keyway (4) HOLES Motor Frame 
Key 56C 140TC 180TC 
4 AJ 5.88" 5.88" ү 
o6 E AK 4.50" 4.50" 8.50" 
D + SA " 7 BB 0.19" 0.19" 0.19" 
j ма eee ir BD 6.50" 6.50" 9.00" 
КЕСЕНЕ ВЕ 0.31" 0.31" 0.38" 
at 95" apart BF 0.406" 0.406" 0.531" 
Keyway Ae x 382" Age x 2" Ya x Ve 
Bore* 0.6255" 0.8755" e255) 
* Bore tolerances +0.001, -0.000. 


Worm Dimensions Output Shaft 
Reducer | Center G H 
Model Dist. A B C1 D E Е F1 Depth Tap J iL M1 0 Wt K Р Z Keyway 


E20MWSS | 2.00" | 2.38" —5.25' 200 4.13" 0.88" 219 1659 06% %416 217 3.444 406 563 | 1.438" 2.63 3533 200 хи" 

E26MWSS | 2.63" | 3.13" — 5.88 262 5.75 113 244 244 0.69 1-13 3.13 4.50" 558 7.88 | 1.688 2.81" 3.50 250 %х%е 

ESOMWSS | 3.00" | 3.50" 667 300 650 137 2.75" 2.75 0.75 _ 12-13" 3.50 467 5.56 900 | 1.938" 300 3609 2.63" хв" 
T Shaft dia. tolerances +0.000, +0.002. 


FLEXBLOC C-Face Right-Angle Hollow-Shaft Speed Reducers NORP 


» Universal gear housing Motor coupling provides ^ Fine-grained bronze alloy worm gear and hardened alloy steel DRIVESYSTEMS 
» Adaptable to any accurate motor shaft worm pinion gear for durability. Oversize output ball bearings 
mounting position alignment, minimizes provide high radial and axial load capacities and long service life. 
» Filled with food grade fretting, and creates Double-lip oil seals. Aluminum alloy housing. 
synthetic lubricant a low backlash/ high- Note: Additional sizes are available on Grainger.com. 
» Includes single and strength connection. 
29TL62 double output shafts 
with standard keys Nom. Worm Max. — Мах. 
Output NEMA Center Overhung Nom. Input Output Mfr. Item 
Nom. Worm Max. Max. RPM* Frame Distance Load Ratio HP Torque Modelt No. 
Output NEMA Center Overhung Nom. Input Output Mfr. Item 56C 1.22іп 4050 401 0.37һр 248.0 in-lb SK1SI31Y 29Т183 
RPM* Frame Distance Load ^ Ratio НР Torque — Modell No. 44 560 1.57іп 7200 401  Q0.5hp 407іп- 5К15140Ү 29Т184 
560 1.57іп 72010 1003 0.25 һр 301.0in-ib SKISI40Y 29Т162 566 1.97іп 10800 40:1 0.88hp 735in-Ib SK1SIb0Y 291185 
18 566 — 1.97in 1,0800 100: 0.37hp 549in-Ib SK1SIB0Y 291163 566 2.05іп 22500 40:11 2.25hp 2,212in-b SKISI75Y — 29TL88 
56C 248іп 14150 1001 0.63 һр 974іп-р SK1SI63Y —29TL64 566  122in 4050 201 0.5 һр 239.0in-lb SK1SI31Y 29ТМ09 
566 1.57іп 7200 80:1 0.25 һр 327.0in-lb SKISISOY 29ТІ67 88 560 1.57іп 7200 201 0.75 һр 398.0in-lb 5К15140Ү 29ТМ10 
22 566 — 1.97in 1,0800 801 0.44 һр 593 in-Ib__ SK1SI50Y 291168 560 1.57іп 7200 151  1.06hp 434in-Ib 5К15140Ү 29ТМ19 
566 — 248in 14150 801 0.75 һр 1,044 in-Ib_SK1SI63Y 291169 1177 5606  197in 1,0800 151  175hp 770in-ib 5К151І50Ү 29ТМ21 
566 — 2.95in 2,2501b 801  1.06hp 1,779 in-Ib 5К15175Ү 29Т170 566 248іп 14150 151  3.06hp 1,372 іп-І» SK1SI63Y 29ТМ23 
566 —122in 4050 601 025һр 212.0іп-Ір SKISI31Y 291171 566 — 122in 405ІІ 101 0.75һр 230.0in-lb SKISI31Y 29ТМ29 
56C 1.57іп 7200 601  0.37hp 3540in-b SKiSI40Y 291172 175 —B6c  i57in 720b 101  125hp 372.0 in-Ib SKiSI40Y  29TM30 
29 566 1.97іп 10800 601 05һр 64біп-р SK1SISOY — 29TL73 233 .,906 248іп 1415 р 751 506һр 1,2301п-0 5К15163Ү 29ТМ45 
566 248іп 14150 601  0.88hp 1,150 іп-Ір SK15163Y — 29TL74 14016 2.48іп 14150) 7.51 5.06һр 1,230 іп-І» SK1SI63Y 29ТМ46 
566 — 2.95in 22500 601  1.37hp 1,956 іп-Ір SK1SI75Y 291175 


*@ 1750 rpm. 110 complete Mfr. Model include NEMA Frame and Nominal Ratio values. 


Nord FLEXBLOC C-Face Right-Angle Hollow- Jin" 


Shaft Speed Reducer Dimensional Drawings Ера NN 
Motor Frame 
Worm Dimensions 
Reducer Center Dimensions 66 
Model Distance, А B D E F 0 QA U UH 56C — 140TC 
SK1SIS1 1.22' | 3.15" 248 1.57 212 1/7 3.52 9807 (0625 0.6250'| 1.89 


5К15М0 1.57 | 3.94 307 197 276  2.36' 4.78 4.69 0.750 1.0000'| 1.46" 1.99 
5К15150 197 | 4.721 3.62 236 3.15 276 5.67 5.16" 1.000" 1.1250'| 146 1.93. 
5К15163 2.48' | 5.67 44" 287 3.94 3.35 6.851  6.22' 1125 1.4375'| 1.46" 1.989" 
SK1SI75_ 2.95" | 6.77 — 5.127 339  4./2 — 3.54 808 787 1.375" 1.9375'| 1.61' —1.61" 
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Download Available POWER TRANSMISSION 
GRAINGER.COM - Speed Reducers 


Indirect-Drive Right-Angle Speed Reducers АД 


» Reversible rotation thread-rolled and alloy-hardened 

a All-position mounting, except for higher strength and low 
input shaft down; optional power loss. Left-hand facing 
bases available on page 87 input shaft. Input shaft has ball 

» Shipped with Klübersynth bearings and output shaft has 


UH1 6-460 gear oil 34K212 tapered roller bearings. Cast-iron i 
» Double-lip, spring- housing. Flange coupling kits to AN> К —| k— M—>«— M—> | 62419 
loaded oil seals; large, adapt NEMA 56C-145TC motors >| v 
prefilled oil sump to Dayton right-angle speed j T m | 
Interchangeable with most reducers sold separately; see = d 
Grove (Flexaline) and Ohio below. | t із N N, 
(Uniline) models. The output FLANGE COUPLING KITS н | = 
shaft on single-output models = Bolt circle dia.: 5.88" | | F | | 
can be field-converted from » Mounting hardware and F (TAP) w КЕ w 
standard left-hand to right- shaft coupling included 4 HOLES TO <—A 
hand extension. Worm is AND BOTTO 
Worm Dimensions Shaft Dimensions 
Center Input Shaft Output Shaft 
Distance A B D E F G H J AN K | L V Keyway M N М Keyway 
100 | 250 325 169 2.02  Y-20 363 3l 100 163 2.88 | 03/5 0.81 0.093x0.75 | 2.88 0.499 1.19 0.125 x 0.64" 
133 | 350 425 3.00 300  Y-20 494 1/5 132 219 391 | 0500 131  0.125x1.38 | 4.38 0.625 2.08 0.188X1.25' 
1.75" | 3.00 550 2/5 419 9618 5750 2.00 1/5 275: 4,88 | 0.625 1.50 0.188x 1.50" | 4.31 0.8/5 1/8 0.188x1.14 
206 | 3.81 600 3.00 475 9618 6.38 2.20 2.00 2000 5.13 | 0.625 1.56  0.188x1.50 | 4.69" 1.000" 2.09 0250х1.32 
262 | 444 738 3.38 638 3-16 800 2.4 257 360 6.31 | 0.750" 2.00  0.188x1.63 | 5.63" 1.250" 2.62" 0.250x1.93 
DOUBLE SINGLE Worm Overall Length Motor Reducer Reducer 
Nom. Worm Max. Max. OUTPUT OUTPUT Center Input Motor Reducer Coupling Coupling Coupling Item 
Output Center Overhung Nom. Input Output Item Item Distance — FrameSize & Flange Bore Bore Keyway No. 
APM" Distance Load Ratio HE oe ug Mo, m rian een ш, 7.341п 0.63in 0.5іп 013х006 3А701 
тт От aT | 62420 52139 РЕ 560 10.28in 0.63 in 0.63 in 019x009 6HJ79 
` : : оі т т F т 
29 206іп 875b 601 05h Tr 143104450 — 10.28in  0.88in 0.63іп 0.19 x 0.09 6HJ80 
i 60: эр 636 n-th | 67421 62441 56C Ti3iin 063m 0.63in 0.19x0.09 6Н/81 
262in 12000 601 0.751һр 102115] 62422 62442 2.06in -члзЛ сб li31in  088in  063in 0119 x0.09"  6HJ82 
44 2.06in 8750 401 05һр 492 in-lb | 62424 62449 282in 56C 13.16in  0.63in  Q0.75in  0.19x0.00  3A706 
2.62in 1,000 401 ihp  1,028in-lb| 67425 62450 г 143TC/145TC — 13.16in ^ 0.88in 0.75іп __0.19х 0.09" 3А707 
1.75 іп 700b 301 0.5һр 401 іп-р | 62426 62453 
58 206in 8750 301  0.75hp б10іп- | 62427 62454 
262in 1,3000 301 15hp  983in-b | 62428 62455 
88 175in 700b 201 075һр 436іп-һ | 62429 62457 
206in 8750 2901 Thp __ 586 іп-р | 62430 62458 
350 1.0in 150 Ib 51 O.5hp 79.0inb| 62436 62469 
* @ 1750 rpm. 


Bostom 


Indirect-Drive Right-Angle Single-Shaft Speed Reducers Gear 


a All-position mounting 
(bases sold separately) 


. А Я «— A —» 
= Shipped without oil, use 34K212 | | 
Heavy-duty worm gear speed reducers т 
have value-engineered features for flex- О ON 
ible installation, long life, and simplified 
maintenance. Integral input worm and О О 
shaft are made from case-hardened alloy 
steel. Oversized ball and roller bearings 
assure maximum performance. Fine- rh ai 
grained cast-iron housing and output "—À 
shaft (left-hand facing input shaft). X 
1L244 
Worm Shaft Dimensions 
Center — Overhung Dimensions Input Shaft Output Shaft 
Dist. Load A B H1 X Y 7 101 INW lU Keywa 001 ONW 00 Кеумау 
1.00" 150 165. 2.50" 3.25" 3.63" 1.69" 2.63" 2.63" 2.31" 0.81" 0.375" Ух! 1.31" 1.19" 0.500" VES 
133 200 Ibs. 2.88 4.25 4.66" 2.00 3.25" 3.25" 3.05" 1.31" 0.500" ЖЕЛІ 1.72" 2.00" 0.625" Hex 1" 
1.54" 300 Ibs. 3.69" 5.13" 5.38" 2.75" 419" 4.19" 3.45" 1.56" 0.625" Vie x ie" 1.91" 1.78" 0.750" ұлжан 
1.75" 500 Ibs. 3.69" 5.50" 5.75" 2.75" 419 419" 3.81" 1.56" 0.625" Эв x Ver 2.06" 1.78" 0.875" Yi x 1" 
2.06" 700 Ibs. 3.81" 6.00" 6.38" 2.88" 5.00" 5.00" 4.34" 1.56" 0.625" Эе Х Ae" 2.28" 2.09" 1.000" Vax ТИ" 
238 900 Ibs. 4.06" 6.38" 6.94" 2.88" 5.00" 5.00" 488 | 2.00 0.750" Yi x T 2.50" 237 1.125" Vax TV" 
2.62" 1000 Ibs. 4.44" 7.38" 8.00" 3.38" 6.38" 6.38" 5.56" 2.00" 0.750" ұлжан 2.94" 2.62" 1125 Их THe" 
Nom. Worm Max. Max. Nom. Worm Max. Max. Worm 
Output Center Nom. Input Output Mfr. Output Center Nom. Input Output Mfr. Center | Base Base Mfr. Item 
RPM* Distance Ratio HP Torque Model Item RPM* Distance Ratio HP Torque Model Item Distance | Width Length Model No. 
29 2.38 in 601  0.5hp  772in-lb 724-60-G 11347 1.0in 201 0.25 һр 138.0in-lb 710-20-G 11247 Cast Iron Mounting Bases, Horizontal 
10іп 501 0.16 һр 153.0in-Ib 710-50-G 11244 eg 1-33 in 201  O3hp 197.0 in-Ib_713-20-G 11262 10іп | 3.69in 4.63іп 87874 | 4NY17 
35 .133in 501 Q0.i6hp 198.0іп-І 713-50-G 11265 154in 201  0.5hp 3020in-b 715-20-G 11278 133in | 419in  5.38in 56437 | 4YA78 
1.54іп 501 0.25hp 306.0in-b 715-50-G 11275 238in 201  15hp 948in-Ib 724-20-6 11341 1.54in | 5.44in 6.44in 56438 | 4YA79 
2.38in 50:3 0.75 һр 1,014 in-Ib 724-50-G 11348 1.54іп 151 0.75 һр 353.0 in-lb 715-15-G 11279 175in | 5.69in 7.0in 56439 | 4YA80 
10іп 401 0.16hp 148.0in-Ib 710-40-G 11245 117  238in 151  2hp  990in-Db 724-15-G 11342 2.06in | 5.94in 7.75in 56440 | 4YA81 
44 133їп 401 0.16 hp 165.0 іп-0 713-40-56 11259 2.62in 151 2hp 994in-lb 726-15-G 11353 238in | 6.19in 85in 56441 | 4YA82 
154in 401  0.3hp 342.0 in-lb 715-40-G 11276 154in 101 1йр  3300in-b 715-10-G 11280 2.62in | 6.66in 9.63in 56442 | 4YA83 
i 2.38in 401 0.75hp 837іп-һ 724-40-6 11343 175 17510 101  T5hp 499іп-р 718-10-56 11301 Mir. Item 
sg .l94in 301 03р 2740in-b 715-30-6 11277 238in 103  2hp  672in-lb 724-10-G 11345 Description Model No. 
238in 301 hp 902in-Ib 724-30-G 11344 2.62in 101 3hp 1,024 in-Ib 726-10-68 11354 Gear Oil 
70  133in 251 O.3hp 238.0in-Ib 713-25-G 11261 154in 51  15hp 254.0іп-І) 715-5-G 11281 Synthetic Gear Oil, H1 65159 34K212 
* @ 1750 rpm. 175in 51  2hp 3380іп-І 718-5-G 11302 Food Grade, 1 qt 
350 206in 51 2hp  3380in-ib 


238in 51 3hp  508in-Ib 724-5- 
262in 51 Shp  508in-b 726-5- 
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POWER TRANSMISSION 
Speed Reducers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Indirect-Drive Right-Angle 
Single-Shaft Continuous- 
Duty Speed Reducers 


= 2" worm center distance 

= 700 Ib. overhung load 

a All-position mounting 

= Shipped with Klübersynth UH1 6-460 gear oil 34K212 

= Double-lip oil seals on input and output shafts; spring-loaded inner lip 

For high-torque, low-speed applications. Tapered roller bearings. Hardened steel 
worm gear. Forged bronze worm wheel. 


Dimensions (in.) 
A СІП Di E F H N M O U Ui V Vi AB XL 


0.7500- 0.6250- 
5.75 6.79 2.5 4.5 2.38 4.75 0.34 1.88 2 5.81 0.7490 0.6245 1.62 1.88 246 8 


Max. 
Nominal Nom. Max. Output Item 
Output RPM* Ratio Input HP Torque No. 
30 58:1 0.3 hp 285.0 in-Ib 22306 
45 39:1 0.5 hp 337.0 in-Ib 27307 
67 26:1 0.75 hp 385.0 in-Ib 27308 
96 181 1hp 360.0 in-Ib 22309 
157 111 1 hp 302.0 in-Ib 27310 
* @ 1725 rpm. 
M P + Р 
Ej HNA FA He, 
? 7 гу S—| fe 9y S 
TEN NE T М © т— 
С ty H 
Dia. 1 EL 1 
- ex [E ft - = 
Ки) [un 
О Ма. H ЖЕН М, 
БЕ-Г-ЕҒ-|х Н Tap Е Е 
4GAX8 в G Depth 
H H H WINSMITH 
Indirect-Drive Right-Angle Double-Shaft Speed Reducers and Bases 
a Interchangeable with Black coating system is scratch-resistant and suitable for washdown and outdoor applications. Shaft slingers 
Winsmith XDNS models prevent contaminants from contacting oil seals. Open/close vent. Can be mounted with or without optional base SPEED REDUCERS 
= Double-shaft assembly using predrilled and tapped holes. Lubricant meets NSF requirements and is acceptable for incidental food contact 
» Filled with Mobil Glygoyle (H1) areas. Exceeds ASTM B-117, 1000 hour salt spray test. 
460 synthetic lubricant 
Shaft Dimensions 
Dimensions Input Shaft Output Shaft 
Reducer G H 
Model A B сі D E E1 F F1 Depth Тар J L M 0 P U** N ү Кеумау wes S T Keyway 

E13XWNS | 2.00" 3.88" 1.33' 3.08" 0.69' 0.69" 1.56' 1.19" 0.56" %6-18" 175: 2.83' 4.12' 4.33' 4.00'|0.625' 1.81" 1.63' 0.19x0.09' 10.750" 2.06: 1.88 0.19 x 0.09" 
E20XWNS | 2.38" 5.25" 2.00' 4.13" 0.88' 0.88" 2.19' 1.69" 0.56' %-16" 2.13" 3.44" 5.00' 5.63' 4.75'|0.750' 2.19" 1.75' 0.19x0.09' |1.000 2.56' 2.31' 0.25 x 0.13" 
E26XWNS | 3.13" 5.88" 2.63' 5.75" 1.13" 1.13" 2.44" 2.44" 0.69 9-17 3.13" 4.50' 6.50' 7.88' 5.50'|1.000' 2.75" 2.38 0.25x0.13' |1.250' 2.81' 2.63 0.25 x 0.13" 
E30XWNS | 3.50" 6.62" 3.00' 6.50" 1.31' 1.31" 2.75" 2.75' 075 9-19” 3.50' 4.63' 7.00" 9.00' 5.88'|1.000' 3.06' 2.38' 0.25x0.13' |1.375' 2.88' 2.75" 0.31 x 0.16" 
E35XWNS | 3.75" 7.69 3.50' 7.50" 1.31" 1.31" 3.25' 3.25" 1.00' 9-11" 4.00' 5.06' 7.38' 10.13' 7.00" |1.000' 2.31" 2.50' 0.25x0.13' |1.750 3.75 3.63  0.38x0.19" 

** Shaft diameter tolerance «0.000, -0.001. 

Nominal Worm Max. Worm Center Bolt Hole Base Mounting Hole Pattern Base Item 
Output Center Overhung Мот. Input Output Item Distance Dia. Length Width Thickness No. 
RPM* Distance — Load Ratio HP Torque Mfr. Model Мо. Top Bases 

2.0 in 650 Ib 60:1 O.3hp 528іп-Ір E20XWNST 4GAX8 1.33 in 0.41 in 4.0 in 25in 0.25 in 1L382 
29 2.63in 1,025 10 60:1 0.75 һр 1,268 in-lb E26XWNSt — 4GAXO 1.75 іп 0.41 in 4.0 in 3.5 in 0.5 in 1L402 
3.0 in 1,350 Ib 60:1 1һр  1,766in-lb ESOXWNST — 4GAZ1 2in 0.41 in 40 in 3.5 in 0.25 in 1L383 
35 2.0 in 650 Ib 50:1 0.5hp 706 in-lb E20XWNST 4GAZ2 9.38 in 0.56 in 5.75 in 4.5 in 0.75 in 1L399 
3.0 in 1,350 Ib 50:1 1.5hp  2,305in-Ib ESOXWNST — 4GAZ3 2.63 in 0.56 in 5.75 in 4.5 in 0.375 in 1L397 
1.33 in 290 Ib 40:1 0.25 hp 256.0 in-Ib ET3SXWNST  4GAZ4 3.5 in 0.56 in 5.25 in 825 in 0.5 in 1L396 
43 20in | 6501b 40:1 0.5hp  585in-Ib E20XWNSf 46/75 Top and Bottom Base 
2.63in 1,025 Ib 40:1 Thp  1,223in-lb E26XWNSł — 4GAZ6 3in 0.56 in 6.5 in 5.25 in 0.5 in 1L381 
3.0 in 1,350 Ib 40:1 2hp 2,516 in-Ib ESOXWNST — 46AZ7 Bottom Bases 
1.33 in 290 Ib 30:1 0.3 һр  276.0in-lb EI3XWNST — 4GAZ8 1.33 in 0.41 in 4.0 in 25in 0.375 in 11379 
58 2.0 in 650 Ib 30:1 0.75 hp 687іп-І) E20XWNST — 4GAZ9 175 in 0.41 in 3.81 in 3.5 in 0.5 in 1L401 
2.683in 1,025 Ib 30:1 1.5 hp 1,427іп-Іһ E26XWNSt 46СА1 2in 0.41 in 3.81 in 3.5 in 0.5 in 1L380 
3.0 in 1,350 Ib 30:1 2hp 1,937 in-Ib ESOXWNST 46СА2 2.38 in 0.56 in 5.75 in 4.5 in 0.625 in 11400 
1.33 in 290 10 20:1 0.3hp  202.0in-lb ET3XWNST 4GCA3 2.63 in 0.56 in 5.75 in 4.5 in 0.375 in 1L398 
86 2.0 in 650 Ib 20:1 1һр 650in-lb E20XWNST — 46CA4 3.5 in 0.56 in 5.25 in 825 in 0.5 in 1L395 
2.63in 1,025 Ib 20:1 2hp 1,322 in-lb E26XWNSt 46СА5 
3.0 in 1,350 Ib 20:1 3hp 2,009іп-Іһ ESOXWNST — 4GCA6 
1.33 in 290 Ib 15:1 0.5hp  238.0in-lb E13XWNSt 46СА7 
115 2.0 in 650 Ib 15:1 15hp 1749іп-Ір E20XWNST 46СА8 
3.0 in 1,350 Ib 15:1 Shp 2,542іп-Іһ ESOXWNST 46СА9 
3.5 in 2,130 Ib 15:1 Shp 2,542 in-lb ES5SXWNST 46601 
1.33 in 290 Ib 10:1 0.75 hp 248.0іп-Іһ ET3XWNST 40002 
172 2.0 in 650 Ib 10:1 2 hp 687 in-Ib E20XWNSt — 4GCC3 
3.0 in 1,298 Ib 10:1 Shp 1,722іп-Іһ ESOXWNST — 4GCC4 
1.33 in 290 Ib 51 1һр  171.0in-lb ET3XWNST 40005 
345 2.0 in 572 lb 51 3 hp 518in-lb E20XWNST — 4GCC6 
3.0 in 1,116 Ib 51 7.5 hp 1,301 in-lb ESOXWNSTt 40007 
* € 1750 rpm. 1 To complete Mfr. Model No., add Nominal Ratio. 
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CAD 


56C-Face Parallel-Shaft 


^ |Download Available 
GRAINGER. 


COM 


ша 


Speed Reducers 


= 660 Ib. overhung load 

= Horizontal mounting 

= Shipped with 
Klübersynth UH1 
6-460 gear oil 34K212 

= Spring-loaded double 
lip seals on input 


Precision machined cast-iron housing 
for accurate alignment of gears. 


22932 


POWER TRANSMISSION 
Speed Reducers 


Hardened steel pinions, helical and 
spur gears are computer-matched for 
high efficiency; designed per AGMA 
standards. Input shaft is ball bearing 
supported. Output shaft has deep- 


6.50 


.25 SQ. KEY 


„| 14250 KEYWAY IN SHAFT 
|252 


DIA, 4.501 
4.5030! 


E 


6255 DIA. 
6265 BORE J} 


and output shaft grooved ball bearings. 
Max. 
Nominal Nom. Input Max. Item 
Output RPM* Ratio HP Output Torque No. 
30 57.51 0.5 һр 955 in-Ib 27932 
44 391 0.5 һр 651 in-Ib 22933 
60 29:1 0.5 hp 478 in-Ib 22934 
91 19:1 0.5 hp 326.0 in-Ib 22935 
* @ 1725 rpm. 


C-Face Parallel-Shaft Speed Reducers Boston 


» All-position mounting 
» Shipped with Klübersynth UH1 6-460 gear oil 34K212 


Powdered epoxy paint. Dimensionally interchangeable with SEW Eurodrive inline helical reduc- 


Gear 


ers. Ratios up to 71:1 in only 2 stages; increases efficiency and reduces case size. 
Nominal Max. Max. 
Output NEMA Overhung Nom. Input Output Mfr. Item 
RPM* Frame Load Ratio HP Torque Model No. 
24 566 1,600 Ib ТА Б) Thp 2,303 in-lb F862B-71K-B5-Mi — 1F828 
56C 770 Ib 711 0.5 һр 1,186in-lb Ғ842В-71К-В5-М1 — 1F846 
27 140TC/180C 1,360 Ib 63:1 i5hp 3,027іп- F862B-63K-B7-M1 1Ғ830 
" 56C 1,360 Ib 56:1 Thp 2,018 in-lb F862B-56K-B5-M1 — 1F832 
_ 56C 770 Ib 56:1 0.5 hp 970 in-Ib Ғ842В-56К-В5-М1 1РҒ850 
35 566 770 Ib 50:1 0.75hp 1,280in-lb F842B-50K-B5-M1 — 1F852 
38 56C 770 Ib 45:1 0.75hp 1,180 in-lb F842B-45K-B5-M1 — 1F854 
48 56C 770 Ib 36:1 Thp 1,254 in-lb F842B-36K-B5-Mi — 1F856 
62 56C 620 Ib 28:1 Thp 994 in-lb — F842B-28K-B5-M1 — 1Е858 (4) T DIA. à 
56C 385 Ib 28:1 0.5 hp 491 in-Ib__F832B-28K-B5-M1__1F876 HOLES i ч 
79 140TC/180C ^ 6201b 22:1 i5hp 1,158indb F842B-22K/-B7-M1 1Ғ860 с 
56C 385 Ib 22:1 0.75hp 574іп-із  F832B-22K-B5-M1 — 1F878 A E TAPPED HOLE 
97 140TC/1800 ^ 62016 18:1 2 hp 1,192 in-lb F842B-18K-B7-M1 1Ғ862 TT UNF X DD DEEP 
56C 385 10 18:1 Thp 483 in-Ib — F832B-18I-B5-M1 — 1F880 
* @ 1725 rpm. 
Reducer Dimensions TT DD M W - Key 
Model A B с D E G H K L U V — (UNF) (DEEP) 56C 14016 1807С 210TC | SQ Length 
F832B 544 — 433 43% 335 105 048 295 579 228 075 157 025 0.63 9.87 9.827 1065  — | 019 128 
F842B 571. 630 433 5127 148 067 354 699 295 100 197 025 0.63" 1073 1073 1155 - | 025 175 
F862B 748 787 531 650 219 O81 457 906 354 125 236 0.38" 0.87 1226 1226 14.61" 14.61" | 025 2400 
BISON 
35FT35 
56C-Face Parallel-Shaft Speed Reducers 
Provide the power required for applications in many different industries. 
Designed with a precision machined die-cast aluminum housing, these 
reducers can be aligned seamlessly to drive most OEM equipment. 
Equipped with high quality helical and spur gearing. Factory lubricated 
for life. Mfr. Item 
Note: Additional Sizes are available НИНЕ ығ Model No. Ж ы " 
on Grainger.com. Mounting L Bracket Р125-880-0003 35ҒТ55 Д йл |Н 
Mounting Footplate Р125-880-0004 — 35FT56 (69 9% N | 
Nom. Max. Max. l| zv 
Output Overhung Nom. No.of Input Output Mfr. Item / AN A Т um 
RPM* Load Ratio Stages НР Torque Model No. / КУРД (e d d Ta 
12 13830 1429:1 3 0.25 һр 992in-Ib 060-881-2143 35FT53 ў ll joe ld 
22 1.16510 791 3 0.5 һр 1,195 in-lb 060-881-2079 35ҒТ51 "Y | 
60 838І) 27.81 3 dihp 137in-ib 060-881-2029 35ҒТ45 LAT u 
97 68010 17.81 2  125hp 902in-b 060-881-2018 35FT43 (9j Іш -- 
253  5061b 68:1 2 1.5 һр 3990in-lb 060-881-2007 35ҒТ39 Ф %- | 
339  467lb 51 2  15hp 2750in-lb 060-881-2005 35FT37 а плете = 28 x e m doses 
457 42510 381 2  15hp 204.0in-Ib 060-881-2004 35FT35 ИЕ | iN Face Mount BON SUAE Y 
* @ 1725 rpm. 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. =S 
Speed Reducers Details on page A1. 


A. Dayton| 
з 29/32 3/16х1 KEY — = 


Indirect-Drive and 
42CZ/48C-Face 
Parallel-Shaft Speed 
Reducers with Base 


a All-position mounting using 
face, base, and top 

= Shipped with heavy-duty SAE 80W- 
90 oil lubricant in gearcase 


dese 3/16 KEY = Spring-loaded lip oil seals on 
B. Live input and output shafts 
5/16 laga 
Base allows high or low positioning of output 


-і 1/4-20UNC. 
| (HOLES 


7/16 і 
DVER FLAT 


e 25/32 ve 
| 1 3/8---- 


«ог | ug LES I 


(47/4 
HOLES імё = THRU HOLES 


1/4-80UNC. 
(HOLES 


A VAS d shaft; face-mounting holes on output side of 
, and B. DVER FLAT X 8 ч 
Indirect Drive reducer. Heat-treated steel pinion with helical 
I— set first stage gearing. Heavy-duty needle and ball 
| ve 1 мг bearings with thrust balls. Die-cast aluminum 
B H1 3/8 gearcase housing. 
| х Item Dimensions (in.) 
15/8 |-- No. Ke' A 
qe — | ive ш v lad cs 47498 BY 3308 — 2605 — 1953 
474991042503 B 3.718 3.000 5.844 
Nom. Max. Max. 


Output Nom. No.of Input Output Item 
Key RPM* Ratio Stages — HP Torque Мо. 
Indirect Drive Speed Reducers 

1 


C A 5 11851 3 0.05 hp 200.0 in-Ib 22819 
в А 33 5291 2 O.1hp  175.0in-Ib 27820 
wale 3/164 KEY A 72 2341 2 0.1667 hp 100.0 in-Ib 22821 
үз э эла su В 19 921 3 0.1hp 290.0 in-Ib 42498 
sies | B 34 511 3 0.1667һр 260.0 in-lb 42499 
mS B 48 361 3 0.25 һр 295.0 in-lb 47500 
HOLES FEY B 61 2811 2 0.25 hp 225.0 in-Ib 47501 
E! * (93 В 90 19:1 2 0.3333 һр 225.0 in-Ib 47502 
2 В 135 13:1 2 0.3333 һр 175.0 in-Ib 42503 

T 4267/486-Ғасе Speed Reducers T 
5/8 4 31/38 C 20 $8781 3 0.1 np 254.0 in-Ib 11515 
11/2 3 C 30 58 3  0.125np 278in-b 11537 
n з пзе С 49 35 3 0.25 һр 2950 in-Ib 11514 
C. T 62 28 2 0.25 hp 240.0 in-Ib 11513 
d 77 22. 2 0.25 һр 184.0іп-І 11512 
(41/4 92 1911 2 0.3333 һр 226.0 іп-Іһ 11511 

42С7/48С-Ғасе Б c 

«09/38 — |, LLS 7- meu Hes C 138 1271 2 0.3333 һр 176in-b 11516 


* @ 1725 rpm. Maximum input speed is 1750 rpm. T 
C-Face units contain a 0.500" dia. bore with 0.125 x 
0.062" keyway. 


11.25 Dayton| 
.25 SQUARE X = ш 
19 SQUARE X 1.25 LONG Indirect-Drive and 
0.625 МА... | m А | 56C-Face Parallel- 
"n vagas A БЕЛЕ Shaft Speed Reducers 
| " --5%- 
| 8.50 = Horizontal mounting 
SLOT DETAIL = Shipped with Klübersynth UH1 
(4 REQUIRED) | 6-460 gear oil 34K212 
Tria » Spring-loaded double-lip seals 
759 on input and output shafts 


Indirect-Drive 


Hardened steel pinions, helical and spur gears 
nume are computer-matched for high efficiency; 

1.25 LONG KEY designed per AGMA standards. Ball bearing- 

supported input shaft; deep-grooved ball 

bearing output shaft. Cast-aluminum gearcase. 


Nom. Max. Max. 
Output Overhung Nom. Input Output — Item 
RPM* _ Load Ratio HP Torque No. 
Indirect Drive Speed Reducers 
20 119200 87:1 0.3 һр 998 11-0 42856 
30 885]b 57.5:1 0.5 һр 998in-Ib 47857 
45 863Ib 38.5:1 0.5 hp 665in-Ib 47858 
56 71210 311 0.75 һр 816 in-Ib 42859 
100 7/73ІР 17.5: 0.75 һр 45411-0 47860 
140 70910 1251  1hp 427 іп-0 47861 
56C-Face Speed Reducers 


20 119216 871 0.3hp 998indb 47720 

| 30 — 885 Ib 5751 0.5 1р 998inIb 47614 

: 45 — 863lb 3851 05hp 665inlb 47615 

SBC-Eace : 56 — 7121b — 31-1 —0.75hp 816 in-b 47616 

SLOT DETAIL 100 77310 17.57 0.75 hp 454 in-lb 47617 

(4) REQUIRED 140 70018 12847 Гір 427 inb 47718 

* @ 1725 rpm. 
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Q Download Available POWER TRANSMISSION 
О GRAINGER.COM Brakes & Clutches 
А А Dayton| З 

Double C-Face Magnetic Disc Brakes БЕЗІ 4 ғ 
» Service factor: 1.0 Standard Dripproof—Used in Note: Not intended for “ 
= Мах. ambient: 40°C indoor applications such as convey- ше e 
в ee length: 15" ors and door openers. holdin he pplications ч j 
т -tiaht—| such as vertical 
= Mounting: horizontal reae prin wk RM conveyors or hoists. 6K233 1L388 
Direct-acting spring-set brakes use 1 ^ where dirt and moisture are present. Max. HP Max. HP | ORIPPROUF | DUSTIGHT | WASHDOWN 
moving part to -. and hold load Washdown—Used in food and dairy е NEMA @ 1725 e 3450 ltem liem liem 
under power-off conditions. Brake is мио | j orque rame 0. 0. 0. 
meto end St aes 
gearmotors to brake motors or brake 7 p p 

: | 115/208-230V AC Or 95/174-190\/ AC, 60/50 Н 
gearmotors. Models with 56C/140TC Contact surfaces and with NEMA ТОБ 560/4016 3hp di hp | 2LYT6 21YU3 21YU7 
NEMA frame have 74" 0.D. x 54" LD. DEF.MG1-1.26.6 for waterproof 208-230/460V AC 12 TOA AC, EE Hz "ES УШ УШ 
shaft bushing. machines. USDA-approved white 61-І. 5604010 — 2 hp 3 m 2LYT8 2LYU5 2LYU9 

epoxy paint. BISSC Certified. Oft-Ib.  56C/140TC — 3hp 5 hp 2LYT9 2LYU6 2LYV1 


ani 


End-Mount Standard Dripproof 
Magnetic Disc Brakes 


= Service factor: 1.4 with fans. Suitable for use in conveyors, 
= Max. ambient: 40°C packaging machines, hoist end-trucks, 
security/toll booth gates, and sorting 


5URAO 


= Coil lead length: 18" | a Coil lead length: 15" capacitor gearmotors. SERÁ 
= 60/50 Hz machines. i for3 

; А 1-Disc—Includes replace- " Max. / НР for % 
= Mounting: horizontal Note: Not intended for accurate positioning, р ft.-Ib., 2-disc use 
» Interchangeable with indexing, or vertical holding applications such as ment fan and endbell for 1 3 

à Я ; = Max. 1/15 HP for % 
Stearns Series 56,000 vertical conveyors or hoists. converting TEFC gearmotors ft.-Ib., 1-disc use 
Direct-acting sprina-set HP@ HP@ to brake gearmotors. To see Nd 
0 spring-set — Static NEMA 1725 3450 Пет which gearmotors use this Note: Not intended for accurate 
brakes have single-point air Torque Frame rpm rpm Мо. brake, go to Grainaer.com positioning, indexing, or vertical 
gap adjustment, factory set 118-208/230V АС or 9571741900 AG, "буво He - 9 ger.com. holding applications such as 5X400 
for plug-and-run assembly for 6-5 сан +hp2 hp SURAT semi dd set to vertical conveyors or hoists. 

i . 108-І. 14314516 21р 3hp 5URA2 rovide % ft.-Ib. stoppin tatic Item 
easy maintenance. Have no ТЫ ЧАЗА ЫТ Рр Бр SURAS р dns Б; i d 8 Description Torque No. 
7. E m — И 27 it : i e ^ Ib ТЕЗУ АС, 60 H 15 47447 

ice life. 10. 2 hp p reduce tor 0 .-Ibs., , 60 Hz : 
extend service life. Knockout 6 ft-lb. 56C dihp 2hp 5URAS orqueto eT 230/460V AC, 60 Hz 15 21YV2 
hole in cover accommodates 10fi-b. 143714576 2 hp 3hp 5URAG remove 1 disc. Use with 2-Disc 
through-shaft brake motors i5ft-Ib. 1431457: — 3hp 5һр БИНА? 115V AC, 60 Hz 0.375 ft-Ib, 0.75 ft-Ib 5Х400 
Warner: 
Electric 
C-Face Clutches and Brakes 
Patented Autogaps technology allows clutch and brake 
to automatically adjust for wear, requiring no lubrication 
or maintenance. 
Packaged NEMA C-face clutch/brake modules offer 
high-performance starting and stopping of loads, with 
the motor running, in an easy-to-install package. Mount 2DBN1 2DBK6 
to NEMA C-face motor or between motor and reducer. 
Power on engagement of the brake and clutch. Use the Statie Shaft НЕМАЛЕС Mtr. ism 
HP vs. Shaft Speed Selection Table to select the proper Series — Torque Dia. Enclosure Мах. rpm Frame Length Width Model No. 
unit for your application. Sa Volts e] 
Note: Brake is not intended for accurate positioning applications or өй Volts (DC) 30 Жіп Vented 3,600 RPM 1820/143TC/1840/145TC 5.25іп 6%4in EM180-20-24 2DBN6 
i j icah i i 'olts 
vertical holding applications, such as vertical conveyors or hoists. 50 16 яп Ven ad 3.600 RPM 560 5.1875 in sm EMg0-20-00 ОВ 
ы ЗІП ented А В in 4 In -20- 
Clutch/Brake Controls—Mount on standard module EM-180 30 іп Vented 3600RPM 182C/143TC/184C/145TC 5.25 in 6%іп ЕМ180-20-90 2DBN5 
conduit boxes. Green LED indicates power to clutch; red Сав clutches 
inr 0115 
LED indicates power to brake. UM-B 16 sim Vented 3600RPM 56C 675 in 6311 —UMB0-T040 —DBLS 
HP vs. SHAFT SPEED SELECTION TABLE UM-100 30 іп Vented 3,600 RPM 56C 6.75іп 634in UM100-1040 2DBL6 
CAUTION: RPM refers to shaft speed at clutch or brake. ie ocr 
RPM Based on 2.75 service factor. UM-50 16 іп Vented 3,600 RPM 56C 675in 634in 0М50-1020-90 2DBK6 
А UM-100 30 іп Vented 3,600 RPM 56C 6.75 in 634in UM100-1020-90 2DBK8 
100 UM-180 30 іп Vented  3,600RPM 1820/1431C/1840/145TC 6.75іп 6% in UM180-1020-90 2DBL1 
НР 2 д |6 | в 10 12 15/18 | 20 | 24 | 30 | 36 Mir. Item 
Y Description Length Width Model No. 
TA Clutch/Brake Controls, For Use with All Series 90V Clutch/Brakes 
% 16 Ft.-Lbs. Torque 120V AC Input, 90V DC Output 3 Ain 2 біп СВС-150-. 2DBN9 
ЕЙ 220-240VAC Input, 90V DC Output 3 %in 2 віп СВС-150-2 ПЕРІ 
1 Motor Mounting Kits 
Th 30 Ft-Lbs. Torque For Use With Series UM-50/UM-100 itin 9%in 5370-101-078 20ВР2 
2 For Use With Series UM-180 itin 9% in 5370-101-079 20ВРЗ 
3 95 Ft.-Lbs. Torque (210 Series) eae ——— 
over Kit, to Convert Vente: Ousing to Enclose: 100510, | i i E 
75 SHEETS For Use With Series UM-50/UM-100/UM-180 MN EE eal Ms 
10 (215 Series) Conduit Box Kit, For Use with Series 50, 100, and 180 Models КЕЛ 2 is in 5370-101-042 20ВР6 
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za 


Magnetic Disc Brakes, 
1- and 2-Disc Design 


a Service factor: 1.0 shaded-pole, split-phase 
a Max. ambient: 40°C and permanent split- 


42447 


POWER TRANSMISSION 
Link Belts & Diagnostic Tools 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


482Ү73 


OWERTWIST 


X Fenner Drives СЗ ВУЄ PoweRTWIST 
Premium Link Belts 


= Composite polyurethane/polyester construction 
= Superior resistance to oil, water, and chemicals 
= Temp. range: -40? to 240°F 

Belts can be easily installed without dismantling 


PowerTwist Roller Drive Belts—Quickly and 
permanently replace belts on live roller conveyors. 
Drop-in replacement for B section V-belts on any 
live roller conveyor or %6" round profile belts on 


401P91 


49YL81 


PowerTwist Standard Round Belts—Round- 
profile belts drop right into your existing equipment 
and are extremely flexible, making them ideally 
suited for use with small pulley/idler diameters. 


drives. Rapistan Conveyor Systems. Replace round rubber or urethane belts. 

А 2 А А Outside — V-Belt Top Mfr. Item Outside — V-Belt Top Mfr. Item 
PowerTwist Drive V-Belts—This long-lasting, L бесіоп Width Color Model — No. L бейіп Width Color Model Мо. 
permanent upgrade for V-belt drives offers reduced PowerTwist Drive V-Belts PowerTwist Standard V-Belts 

ive vibrati it-and- i i i 3L %in Red 0405010 48ZY71 5ft ALA іп Gray 0428035 48Ү173 
drive vibration and fit-and-forget installation with no п ФА Ип Red 0405030 —48ZYT3 6ft 5L,B іп Gray 0428056 49ҮІ76 
need to re-tension. The belts assemble to any length 5L B %п Бей 0405050 487Ү75 3L Эіп Gray 0450025 49ҮІ71 
so you need not stock multiple belt sizes. C fin Вей 0405070 48ZY77 5ң ЖА in Gray 0450125 — 49YL74 

_ | 3L j6in Red 0408010 487Ү72 5L B іп Gray 0450225 A9YL77 
PowerTwist Wedge Belts—Heavy-duty abrasive- toon -2-А  %in Вей 0408030 —482Y74 С fin Gray 0450325 49YL79 

i -i 5L, B %п Red 0408050 482Ү76 3L $6in Gray 0450000 49YL72 
resistant belts area drop-in upgrade for your rubber C Тіп Red 0408070 87/78 ДА,А іп Gray 0450100 49YL75 
wedge belts in big shock-loaded applications with PawerTwist Wedge Belts 100% — SEB %in Gray 0450200  49YLT8 
multi-belt drives. Easily adjust to any length within o5ft Yin Blue 0460025 401Р89 С Тіп Gray 0450300 49YL80 
seconds 5V Yin ^ Blue 0460125 401Р91 PowerTwist Roller Drive V-Belts 1 

` 1001 3V %in Blue 0460000 401Р90 25 ft B %in Red 0410300-25 198004 
PowerTwist Standard V-Belts—Quick replace- 5V Yin Blue 0460100 401Р92 100 ft B $6in Red 0410300 198005 
ment for failed rubber V-belts can be assembled M Dia. PuleyDia. Color Model o. 
to any length so you always have the right belt on PowerTwist Standard Round Belts 
hand 25ft sin 5%in Gray 0451225  49YL81 
i 100ft іп 5%іп Gray 0451200 49YL82 


3PEA7 


@ninentalt 


@ntinental $ 


ContiTech 


Electronic Alignment and 
Tension Diagnostic Tools 


Laser Alignment Tool—Confirms horizontal and vertical sheave alignment. 
Designed for sheaves 60mm dia. or greater. CE Certified. 


TensionRite Belt Frequency Meter—Optical sensor indicates belt tension. 
Use on all rubber compound belts. CE Certified. 


Item 

Description Includes No. 
Laser Alignment Tool (2) Magnet Targets, AA Battery 3PEA7 
TensionRite® Belt Frequency Meter 4) AA Batteries, Calibration 3PEA8 


uning Fork, Protective Case 


96 GRAINGER. 


ETL! 


31CD50 


BANDO 
Tension Meter 


Tension Master measures the vibration frequency of the actual belt, not the air 
around the belt, for a more accurate reading than competitive systems. The free 
downloadable app includes all the required belt parameters, requiring much 
less data input by the end user than other systems require. Can also be used to 
measure vibration frequency in any type of equipment. Includes tension meter, 
batteries, sensor, and adhesive pads. 


Find even MORE on Grainger.com® 


Mfr. Item 

Description Model No. 
Belt Tensioning Kit BUI 4006 31CD50 
Replacement Sensor with Cord BUI 4009 30NX23 
Replacement Adhesive Tabs, Pkg. of 30 BUI 4010 30NX24 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Download Available POWER TRANSMISSION 


GRAINGER.COM V-Belts 


CAD 


Selection Guidelines 


FOR DIRECT REPLACEMENT WHEN ORIGINAL BELT PART NUMBER IS AVAILABLE АВРМ BELT INTERCHANGE! 

Match ARPM (Association of Rubber Products Manufacturers) number/manufacturer's Belt Size BROWNING GOODYEAR GATES DAYCO 
part number (from your existing V-belt), then make selection from the following pages. 3L, 4L, 5L ІШЕ Fractional HP Ais DET 
Dayton V-belts conform to ARPM standards. A,B,C | Super Gripbelts Hy-T Hi-Power Ribbon 
WHEN ORIGINAL BELT PART NUMBER IS NOT AVAILABLE АХ, ВХ, СХ | Gripnotch | Torque-Flex | TriPower | Gore ban 
When replacing V-belts with worn markings, use the belt cross-sections at the top of 3VX, BUX 358 HY-T Wedge | HY-T Wedge | Poe Gon ol. 


each page to identify the belt type. Belt length can be determined by using either V-Belt ” Call 1-800-GRAINGER (472-4643) for assistance with 


Rule 6AGK6 (sold separately on Grainger.com), or by using the Belt Length Formula Sa ea eS рап пиете. ETD 


calculation on this page. 


Sheave Pitch Diameters V-Belt Length Formula 
TO CALCULATE TO CALCULATE FORMULA Dayton V-belts interchange with major brands such as Browning, Carlisle, ContiTech, 


MOTOR SHEAVE DRIVEN SHEAVE (Motor Sheave Dayco, Gates, Goodyear, and others. 


PITCH DIAMETER PITCH DIAMETER рр) y (Motor BELT LENGTH FORMULA Pulley 1 
Multiply driven Multiply motor Sheave rpm) = E. exact a Diameter 
sheave rpm by sheave rpm by (Driven Sheave — approximate—| (p. gr (d) 
driven sheave motor sheave P.D.) x (Driven L=2C + 1.57 (D+d)|+ “GG 
pitch diameter and pitch diameter and Sheave rpm) L - Pitch Length of Belt Pulley 2 
divide by motor divide by driven C - Center Distance І Diameter 
sheave rpm. sheave rpm. D - Pitch Diameter of Large Sheave I... Center | (D) 
d = Pitch Diameter of Small Sheave pm 


2L, 3L, 4L, and 5L Fractional | 
Horsepower V-Belts 


All belts are oil- and heat-resistant. 3L, 4L, and 5L belts are static-conduc- Ww Ww 
tive. 2L belts are cogged. These Dayton V-belts interchange with major 


brands such as Browning, Carlisle, ContiTech, Dayco, Gates, Goodyear, and 2L 3L 4L 5L 

others. They are manufactured to tolerances set by the ARPM (Association а" ж 582" Эв" x 7/32" V2" x Ss" 2032" X Ya" 

of Rubber Products Manufacturers). 
Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item 

No. L No. No. L No. No. L No. No. L No. No. L No. 

2L (/4" Top Width by 552" Thick) ЗІ (%" Top Width by 752" Thick) (Cont.) 4L ("Тор Width by 4c" Thick) (Cont.) 4L (14" Top Width by 546" E (Cont.) 5L (242" Top Width by 
2L100 10 in 13V770 3L450 45 in 3L450 41340 34 in 4L340 4L830 83 in 3GWD9 3% Thick) (Cont.) 
21110 Tin 13V771 3L460 46 in 3L460 4L350 35 in 4L350 4L840 84 in 41840 51530 53 in 5L530 
2L120 12in 13V772 3L470 47 in 31470 41360 36 in 4L360 4L850 85 in 3GWE1 51540 54 іп 51540 
21130 13 in 13V773 3L480 48 in 31480 41370 37 in 41370 41860 86 in 41860 51550 55 in 5L550 
21140 14in 13V774 3L490 49 in 31490 41380 38 in 4L380 4L870 87 in 3GWE2 5L560 56 in 5L560 
2L150 15 in 13V775 3L500 50 in 31500 41390 39 in 4L390 4L880 88 in 41880 51570 57іп 51570 
21160 16 in 13V776 3L510 51in 3L510 4L400 40 in 41400 41890 89 in 3GWES 5L580 58 in 5L580 
2L170 17'in 13V777 3L520 52 in 31520 41410 4Тіп 41410 41900 90 іп 41900 51590 59 in 5L590 
2L180 18 in 13V778 3L530 53 in 3L530 41420 42 in 4L420 4L910 91 in 3GWEA 5L600 60 in 5L600 
2L190 19 in 13V779 3L540 54 in 31540 41430 43 in 41430 41920 92 іп 41920 51610 61 in 5L610 
21200 20 in 13V780 3L550 55 in 3L550 41440 44 in 41440 41930 93 in 3GWES 51620 62 in 5L620 
2L240 24 in 13V781 3L560 56 in 3L560 4L450 45 in 41450 41940 94 іп 41940 51630 63 in 5L630 
2L260 26 in 13V782 3L570 5/ in 3L570 4L460 46 in 41460 41950 95 іп 3GWEG 51640 64 in 5L640 
2L280 28 in 13V783 3L580 58 in 31580 41470 47 in 41470 41960 96 in 41960 51650 65 in 5L650 
2L340 34 in 13V784 3L590 59 in 31590 41480 48 in 41480 41970 97 іп 3GWE7 51660 66 in 5L660 

ЗЇ. (%" Top Width by 752" Thick) 3L600 60 in 3L600 4L490 49 in 41490 41980 98 іп 41980 51670 67 in 5L670 
3L110 11 in 3GWD2 3L610 61 in 3L610 4L500 50 in 41500 41990 99 іп 3GWEB 5L680 68 in 5L680 
3L120 12in 3GWD3 3L620 62 in 13V785 4L510 51in 41510 411000 100 іп 3Х543 51690 69 in 5L690 
3L130 13in 3GWD4 31630 63 in 13V786 4L520 52 in 41520 | 5L (2%42" Top Width by 36" Thick) 5L700 70 in 5L700 
3L140 14in 3GWD5 3L640 64 in 13V787 4L530 53 in 4L530 5L230 23 in 51230 51710 Тііп 51710 
31150 15 in 3L150 3L650 65 in 13V788 41540 54 in 41540 51240 24 in 5L240 5L720 72in 5L720 
3L160 16 in 3L160 31660 66 in 13V789 4L550 55 in 41550 51250 25іп 51250 51730 73in 5L730 
3L170 i7in 3L170 3L670 67 in 13V790 4L560 56 in 41560 51260 26 in 5L260 5L740 74in 5L740 
3L180 18 in 3L180 3L680 68 in 13V791 4L570 5/ in 41570 51270 27 in 5L270 5L750 75 in 5L750 
3L190 19 in 3L190 31690 69 in 13V792 4L580 58 in 4L580 5L280 28 in 5L280 5L760 76 in 5L760 
3L200 20 in 3L200 3L700 70 in 13V793 4L590 59 in 4L590 5L290 29 in 51290 51770 77 in 5L770 
3L210 21in 3L210 3L710 Тііп 13V794 4L600 60 in 4L600 5L300 30 in 5L300 51780 78 іп 51780 
31220 22 in 31220 31720 72in 13V795 4L610 61 in 41610 51310 31 in 51310 51790 79in 5L790 
3L230 23 in 31230 31730 73in 13V796 41620 62 in 41620 5L320 32 in 51320 51800 80 in 5L800 
3L240 24 in 3L240 3L740 74 in 13V797 4L630 63 in 4L630 5L330 33 in 5L330 51810 81 in 3GWES 
3L250 25 in 31250 4L (/" Top Width by 54e" mus 4L640 64 in 41640 51340 34 in 5L340 51820 821п 51820 
31260 26 in 3L260 4L150 15in 3GWD6 4L650 65 in 4L650 5L350 35 in 5L350 51830 83 in 3GWF1 
3L270 27 in 31270 41160 16 in 3GWD7 4L660 66 in 41660 5L360 36 in 5L360 5L840 84 in 5L840 
3L280 28 in 31280 41170 17іп 41170 41670 67 in 4L670 5L370 37 in 5L370 51850 85 in 3GWF2 
3L290 29 in 3L290 4L180 18 in 41180 41680 68 in 4L680 5L380 38 in 5L380 5L860 86 in 5L860 
3L300 30 in 31300 41190 19іп 41190 41690 69 in 4L690 5L390 39 in 5L390 51870 87 in 3GWF3 
3L310 31 in 3L310 4L200 20 in 41200 41700 70 in 4L700 5L400 40 in 51400 51880 88 in 5L880 
3L320 32 in 31320 41210 21 in 4L210 4L710 Тііп 41710 51410 41 in 5L410 51890 89 in 3GWF4 
3L330 33 in 31330 41220 22 in 41220 41720 72 in 4L720 5L420 42 in 5L420 5L900 90 in 5L900 
3L340 34 in 3L340 4L230 23 in 4L230 4L730 73in 41730 51430 43 in 5L430 51910 91 in 3GWF5 
3L350 35 in 3L350 4L240 24 in 41240 41740 74 in 4L740 5L440 44 in 5L440 5L920 92 in 5L920 
3L360 36 in 3L360 4L250 25 in 4L250 4L750 75in 4L750 5L450 45 in 5L450 51930 93 in 3GWF6 
3L370 37 in 31370 41260 2біп 41260 41760 Тбіп 41760 51460 46 in 51460 51940 94 in 51940 
31380 38 in 31380 41270 27 in 4L270 4L770 77 in 41770 51470 4Тіп 51470 51950 95 in 3GWF7 
3L390 39 in 31390 41280 28 in 4L280 4L 780 78 in 4L780 51480 48 in 51480 51960 96 in 5L960 
3L400 40 in 31400 41290 29 in 4L290 4L790 79 in 4L790 5L490 49 in 5L490 5L970 97 in 3GWF8 
3L410 41 in 3L410 4L300 30 in 4L300 4L800 80 in 4L800 5L500 50 in 5L500 51980 98 in 51980 
31420 42 in 3L420 4L310 31 in 4L310 4L810 81 in 3GWD8 5L510 51 in 5L510 5L990 99 in 3GWF9 
3L430 43 in 3L430 4L320 32in 41320 41820 82 in 4L820 5L520 52 in 5L520 5L1000 100 in 3X544 
31440 44 in 31440 41330 33 in 4L330 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 97 
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V-Belts Details on page A1. == [RR 
Dayton| 
A, В, С, 3V, and 5VV-Belts В 
All belts are oil- and heat-resistant, and static-conductive, and inter- 
change with brands such as Browning, Carlisle, ContiTech, Dayco, Gates, 
A B c зу Бү and Goodyear. These Dayton V-belts are built to matching specifications, 
Yo" X She" Yan" x 13/52" Ye" X !T/a2" I" x A6" в" x 17/2" so all belts of the same size are within the tolerences set by the ARPM 
(Association of Rubber Products Manufacturers). 
Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item 
No. L No. No. L No. No. L No. No. L No. No. L No. 
А(/ Top Width by 91" Thick) А (2" Top Width by 91" Thick) (Cont.) B (2%42" Top Width by С (/&" Top Width by 1742" Thick) (Cont.) C ("Тор Width by 177" Thick) (Cont.) 
A18 20 in 3GWG1 A105 107 in 3X351 1342" Thick) ( Cont.) C51 55 in 4FJ14 C185 189 in 3GWT8 
A19 21 in 3GWG2 A106 108 in 3GWH2 B95 98 in 5X478 C53 57 in 3GWL5 C187 191 in 13V842 
A20 22 in 3GWG3 A110 112 in 6L201 B96 99 in 5X479 C54 58 in 13V823 C190 194 in 3GWT9 
A21 23 in 3GWG4 A112 114 in 3X352 B97 100 in 3X649 C55 59 in 4FJ15 C195 199 in 4FH99 
A22 24 in 3GWG5 A115 117 in 3GWH3 B98 101 in 6L215 C56 60 in 13V824 C206 210 in 3GWU1 
A23 25 in 3GWG6 A120 122 in 3X371 B99 102 in 6A166 C57 61 in 13V825 C210 214 in 4FJ01 
A24 26 in 3GWG7 A128 130 in 3X633 B100 103 in 5X480 C58 62 in 13V826 220 224 in 13V844 
А25 27 in 3GWG8 A133 135 in 3GWH4 B101 104 in 6L216 C59 63 in 13V827 (225 227 in 4FJ02 
A26 28 in 3X697 A136 138 in 6L202 B102 105 in 3GWH8 C60 64 in 4FJ16 C240 242 in 4FJ03 
A27 29 in 64139 A144 146 in 6L203 B103 106 in 5X481 C62 66 in 3GWL6 (255 257 in 4FJ04 
A28 30 in 6A140 A152 154in 454157 B104 107 in 3GWH9 C63 67 in 13V828 C270 272 in 13V845 
A29 31 in 6A141 A158 160 in 6L204 B105 108 in 3X650 C64 68 in 3GWL7 285 287 in 13V846 
A30 32 in 1A095 A173 175 in 6L205 B106 109 in 13V798 C65 69 in 3GWL8 C300 302 in 13V847 
A31 33 in 3X654 A180 182 in 6L206 B107 110 in 3GXD8 C68 72 in 4FJ17 C315 317 in 13V848 
A32 34 in 6A142 В(/2"Тор Width by 1342" Thick) B108 111 in 5X482 C70 74 in 3GWL9 C330 332 in 13/849 
A33 35 in 5X995 B25 28 in 3GWH5 B110 113 in 3GXD9 C71 75 in 3GWN1  3V (4" Top Width by %s" Thick) 
A34 36 in 6A143 B26 29 in 3GWH6 В111 114 in 6L217 C72 76 in 4FJ18 3V250 25 in 13V704 
A35 37 in 3X620 B27 30 in 3GWH7 B112 115 in 3X353 C73 77 in 3GWN2 3V265 26.5in 13/705 
A36 38 in 6A144 B28 31 in 6L207 B114 117 in 3GWJ1 C75 79 in 4FJ19 3V280 28 in 13V706 
A37 39 in 6A145 B29 32 in 6L208 B115 118 in 3GWJ2 C76 80 in 3GWN3 3V300 30 in 13V707 
A38 40 in 3X545 B30 33 in 1A103 B116 119 in 6A167 C78 82 in 3GWN4 31315 31.5 іп 131708 
АЗ9 41 in 6A146 B31 34 in 6L209 B117 120 in 3GWJ3 C79 83 in 3GWN5 31335 33.5 іп _ 131709 
А40 42 in 14109 B32 35 in 6153 B118 121 in 3GWJ4 C80 84 in 13V829 3V355 355in 13/710 
M1 43 in 1A100 B33 36 in 1A099 B120 123 in 3X354 C81 85 in 4FJ20 3V375 375in 13/711 
А42 44 in 3X621 B34 37 in 6A154 B122 125 in 3GWJ5 C82 86 in 3GWN6 3V400 40 in 13V712 
A43 45 in 3X699 B35 38 in 3X634 B123 126 in 3GWJ6 C83 87 in 3GWN7 3V425 425in 131713 
А44 46 in 6A147 B36 39 in 6A155 B124 127 in 6A168 C84 88 in 13V830 3V450 45 in 13V714 
M5 47 in 1A105 B37 40 in 6L210 B126 129 in 3GWJ7 C85 89 in 4FJ21 3V475 475in 13/715 
M6 48 in 3X471 B38 41 in 3X635 B128 131 in 3X372 C86 90 in 3GWN8 3V500 50 in 13V716 
M7 49 in 1A098 B39 42 in 6L211 B130 133 in 3GWJ8 C87 91 in 13V831 3V530 53 in 13/717 
А48 50 in 3X472 B40 43 in 3X698 B131 134 in 3GWJ9 C89 93 in 13V832 3V560 56 in 13V718 
M9 51 in 1A096 B41 44 in 6A156 B133 136 in 6A169 C90 94 in 4FJ22 3V600 60 in 13V719 
A50 52 in 3X546 B42 45 in 3X636 B134 137 in 3GWK1 C91 95 in 13V833 3V630 63 in 13V720 
А51 53 in 3X473 B43 46 in 14107 B135 138 in 13V799 C93 97 in 3GWN9 3V670 67 in 13V721 
A52 54 in 3X702 B44 47 in 6X571 B136 139 in 5X483 C94 98 in 13V834 31710 71 in 13V722 
A53 55 in 6X565 B45 48 in 1A094 B137 140 in 13V801 C95 99 in 13V835 3V750 75 in 13V723 
А54 56 in 3X700 B46 49 in 3X637 B138 141 in 13/802 C96 100 in 4FJ23 3V800 80 in 13V724 
А55 57 in 3X622 B47 50 in 1A106 B140 143 in 61218 C97 101 in 4FJ24 3V850 85 in 13V725 
А56 58 in 3X704 B48 51 in 3X474 В141 144 in 13V803 C98 102 in 3GWP1 3/900 90 іп 13/726 
А57 59 in 6A148 B49 52 in 14097 B142 145 in 3GWK2 C99 103 in 4FJ25 3V950 95 in 13V727 
А58 60 in 3X547 B50 53 in 3X475 B144 147 in 3X651 C100 104 in 4FH83 3V1000 100 in 13V728 
A59 61 in 64149 B51 54 in 3X638 B147 150 in 3GWK3 C101 105 in 13V836 3V1060 106 in 13V729 
A60 62 in 3X623 B52 55 in 6X874 B148 151 in 6L219 C103 107 in 3GWP2 311120 112 in 13V730 
A61 63 in 6A150 B53 56 in 3X611 B149 152 in 3GWK4 C104 108 in 3GWP3 3V1180 118 in 13V731 
A62 64 in 3X624 B54 57 in 6X875 B150 153 in 6L220 C105 109 in 4ЕН84 3V1250 125 in 13/732 
A63 65 in 54290 B55 58 in 3X612 B152 155 in 3GWK5 C106 110 in 3GWP4 3V1320 132 in 13V733 
A64 66 in 3X625 B56 59 in 6X876 B153 156 in 3GWK6 C107 1i in 3GWP5 3V1400 140 in 13V734 
A65 67 in 54291 B57 60 in 3X706 B154 157 in 6L221 C108 112 in ДЕН85 5/(%"Тор Width by 42" Thick) 
A66 68 in 6X569 B58 61 in 6X998 B156 159 in 13V804 C109 113 in 4FH86 5V500 50 in 13V735 
A67 69 in 6L182 B59 62 in 1A108 B158 161 in 3X374 C110 114 in 3GWP6 5V530 53 in 13V736 
A68 70 in 3X626 B60 63 in 3X639 B160 163 in 13V805 C111 115 in 3GWP7 5V560 56 in 13V737 
A69 71 in 6L183 B61 64 in 1A104 B162 165 in 6A170 C112 116 in 4FH87 5V600 60 in 13V738 
А70 721п 6A151 B62 65 in 3X613 B165 168 in 13V806 C115 119 in 4FH88 5V630 63 in 13V739 
A71 73 in 3X627 B63 66 in 3X703 B168 171 іп 3GWK7 C117 121 in 3GWP8 5V670 67 in 13V740 
А72 74 in 54292 B64 67 in 3X614 B170 173 іп 13V807 C118 122 in 3GWP9 5V710 71 in 13V741 
A73 75 in 6L184 B65 68 in 6X999 B172 175 in 13V808 C120 124 in 4FH89 5V750 75 in 13V742 
А74 76 in 54293 B66 69 in 3X640 B173 176 in 5X484 C122 126 in 13V837 5V800 80 in 13V743 
A75 77 іп 3Х628 B67 70 in 6A157 B175 178 in 3GWK8 C124 128 in 4FH90 5V850 85 in 13/744 
A76 78 in 6L185 B68 71 in 3X641 B180 183 in 6A171 C125 129 in 3GWR1 5V900 90 in 13V745 
АТТ 79 in 6L186 B69 72 in 1A102 B185 188 in 3GWK9 C126 130 in 13V838 5V950 95 in 13V746 
А78 80 in 6X570 B70 73 in 5X475 B190 193 in 6L222 C128 132 in 4FH91 5V1000 100 in 13/747 
А79 81 in 6L187 B71 74 in 3X642 B195 198 in 64172 C130 134 in 3GWR2 5V1060 106 in 13V748 
A80 82 in 3X629 B72 75 in 3X615 B205 208 in 6L223 C131 135 in 3GWR3 5V1120 112 in 13V749 
A81 83 in 6L188 B73 76 in 3X705 B206 209 in 3GWL1 C132 136 in 3GWR4 5V1180 118 in 13V750 
A82 84 in 6L189 B74 77 in 6A158 B210 213 in 61224 6135 139 іп 3GWR5 5V1250 125 in 13V751 
A83 85 in 6L190 B75 78 in 3X643 B225 226 in 6L225 C136 140 in 4FH92 5V1320 132 in 13V752 
A84 86 in 54294 B76 79 in 6A159 B224 227 in 13V809 C140 144 in 3GWR6 5V1400 140 in 13V753 
A85 87 in 3X630 B77 80 in 6A160 B237 238 in 3GWL2 C141 145 in 3GWR7 5V1500 150 in 13V754 
A86 88 in 61318 В78 81 in 3X644 B240 241 in 61226 C144 148 in 4FH93 5V1600 160 in 13V755 
A87 89 in 6L191 B79 82 in 6A161 B255 256 in 61227 C147 151 in 3GWR8 5V1700 170 in 13V756 
A88 90 in 54295 B80 83 in 5X476 B270 271 in 6L228 C148 152 in 3GWR9 5V1800 180 in 13V757 
A89 91 in 6L192 B81 84 in 3X645 B285 286 in 13V810 C150 154 in 4FH94 5V1900 190 in 13V758 
A90 92 in 3X631 B82 85 in 1A101 B290 291 in 13V811 C151 155 in 3GWT1 5V2000 200 in 13/759 
A91 93 in 6L193 B83 86 in 3X646 B293 294 in 13V813 C152 156 in 3GWT2 5V2120 212 in 13V760 
A92 94 in 6152 B84 87 in 6A162 B300 301 in 13V814 C156 160 in 3GWT3 512240 224 in 13V761 
A93 95 in 6L194 B85 88 in 3X647 B315 316 in 13V815 C158 162 in 4FH95 5V2360 236 in 13V762 
A94 96 in 6L195 B86 89 in 6A163 B330 331 in 13V816 C160 164 in 13/839 512500 250 in 13V763 
A95 97 in 6L196 B87 90 in 6A164 B345 346 in 13V817 C162 166 in 4FH96 5V2650 265 in 13V764 
A96 98 in 3X632 B88 91 in 3X701 B360 361 in 13/818 C169 173 in 3GWT4 5V2800 280 in 13/765 
А97 99 in 6L197 B89 92 in 61212 B433 434 in 13V819 C170 174 in 3GWT5 513000 300 in 13V766 
A98 100 in 6L198 B90 93 in 3X648 ГС (/&" Top Width by 1752" Thick) C173 177 in 4FH97 5V3150 315 in 13V767 
A100 102 in 6L199 B91 94 in 61213 C38 42 in 3GWL3 C175 179 in 3GWT6 5V3350 335 in 13V768 
A101 103 in 3GWG9 B92 95 in 6A165 C42 46 in 3GWL4 C177 181 in 3GWT7 
A102 104 іп —— 3GWH1 B93 96 in 5X477 C48 52 in 13V821 C180 184 in 4FH98 
A103 105 in 6L200 894 97 in 61214 C50 54 in 13/822 
98 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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*^ |GRAINGER.COM V-Belts 


za 


AX, BX, CX, 3VX, and 5VX 
Raw Edge Cogged V-Belts 
For medium/high HP industrial applications that require single 
AX BX cx 


CAD 


V-Belts on page 97. ' 


or multiple V-belt drives. Belts resist oil and heat, and are static Ww W 


conductive. Belts interchange with brands such as Browning, 3VX 5VX 
Carlisle, ContiTech, Dayco, Gates, and Goodyear. These Dayton %" x ae" 21/52" x 13/52" Ta" X 17/32" Эв" x Se" 5a" x 17/2" 
V-belts are built to matching specifications, so all belts of the 
same size are within the tolerances set by the ARPM (Association 
of Rubber Products Manufacturers). 


Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item 
No. L No. No. L No. 0. L 0. 0. L No. 
АХ(У Top Width һу %46" Thick) AX (12" Top Width by 546" Thick) (Cont.) BX (2%2" Top Width by 1352" Thick) (Cont.) ЗУХ (%" Тор Width by 54e" Thick) (Cont.) 
AX19 21in 3VU38 AX105 107 in 6L257 BX92 95 in 3GXC5 3VX425 42.5 in 2L386 
AX20 22 in 3VU39 AX110 112 in 6L258 BX93 96 in 6L290 3VX450 45 in 2L387 
AX21 23 in 3VU40 AX112 114 іп 61259 ВХ94 97 іп 13W532 3VX475 47.5 in 2L388 
AX22 24 in 3VU41 AX120 122 in 6L260 BX95 98 in 6L291 3VX500 50 in 2L389 
AX23 25 in 3VU42 AX128 130 in 6L261 BX96 99 in 6L292 3VX530 53 in 21390 
AX24 26 in 3VU43 AX136 138 in 6L262 BX97 100 in 6L293 3VX560 56 in 21391 
AX25 27 in 3VU44 AX144 146 in 6L263 BX99 102 in 6L294 3VX600 60 in 2L392 
AX26 28 in 6A115 AX158 160 in 13W526 BX100 103 in 6L295 3VX630 63 in 2L393 
AX27 29 in 3GWU2 AX173 175 in 13W527 BX103 106 in 3VU45 3VX670 67 in 21394 
AX28 30 in 6L233 AX180 182 in 13W528 BX105 108 in 6L296 3VX710 71 in 21395 
AX29 31 in 3GWUS ВХ (222" Top Width by 1322" Thick) BX106 109 in 3GXC6 3VX750 75 in 21396 
AX30 32 in 3GWU4 BX25 28 in 5TXL1 BX108 111 in 6L297 3VX800 80 in 21397 
AX31 33 in 6A116 BX27 30 in 5TXL2 BX112 115 in 64137 3VX830 83 in 13W537 
AX32 34 in 1YVU7 BX28 3t in 5TXL3 BX113 116 in 6L298 3VX850 85 in 21398 
AX33 35 in 6A117 BX29 32 in 5ТХІ4 ВХ115 118 in 6L299 3VX900 90 in 21399 
AX34 36 in 6L234 BX30 33 in 5TXL5 BX116 119 in 6L300 3VX950 95 in 21400 
AX35 37 in 6A118 BX31 34 in 5TXL6 BX120 123 in 6L301 3VX1000 100 in 2L401 
AX36 38 in 6A119 BX32 35 in 3GWZ8 BX124 127 in 6L302 3VX1060 106 in 2L402 
AX37 39 іп 6L235 BX33 36 in 5TXL7 BX126 129 in 3GXC7 3VX1120 112 in 2L403 
AX38 40 in 6A120 BX34 37 in 3GWZ9 BX128 131 in 6L303 3VX1180 118 in 2L404 
AX39 41 in 3GWU6 BX35 38 in 6L267 BX133 136 in 6L304 3VX1250 125 in 2L405 
АХ40 42 іп 1YVU8 BX36 39 in 6A123 BX136 139 in 6L305 3VX1320 132 in 21406 
АХ41 43 in TYVU9 BX37 40 in 3GXA1 BX144 147 in 6L306 3VX1400 140 іп 2L407 
AX42 44 іп 6A121 BX38 41 in 6A124 BX150 153 in 61307 Б\Х(%" Top Width by 1752" Thick) 
AX43 45 in 6L236 BX39 42 in 3GXA2 BX158 161 in 6L308 5VX450 45 in 2L408 
AX44 46 in 3GWU9 BX40 43 in 3GXA3 BX162 165 in 6L309 5VX470 47 in 2L409 
АХ45 47 in TYVX1 BX41 44 in 3GXA4 BX173 176 in 6L310 5VX490 49 in 2L410 
AX46 48 in 6A122 BX42 45 in 6A125 BX180 183 in 6L311 5VX500 50 in 21411 
АХ47 49 in 36WX2 BX43 46 in 3GXA5 BX195 198 in 6L312 5VX510 51 in 2L412 
AX48 50 in 6L237 BX44 47 in 3GXA6 BX210 213 in 6L313 5VX530 53 in 2L413 
AX49 51 in TYVX2 BX45 48 in 5TXL8 BX225 226 in 3GXC8 5VX540 54 in 2L414 
AX50 52in 36WX4 BX46 49 in 6A126 BX240 241 in 6L314 5VX550 55in 2L415 
AX51 53 in 6L238 BX47 50 in 13W529 | CX (14" Top Width by 1752" Thick) 5VX560 56 in 2L416 
AX52 54in 36WX5 BX48 51 in 6A127 CX51 55in 4FJ43 5VX570 57 in 2L417 
AX53 55 in 6L239 BX49 52in 13W530 СХ55 59 in 13W533 5VX580 58 in 2L418 
AX54 56 in 6L240 BX50 53in 6L268 CX60 64 in 4FJ44 5VX590 59 in 2L419 
AX55 57 in 6L241 BX51 54 in 6L269 CX68 72 in 4FJ45 5VX600 60 in 2L420 
AX56 58 in 6L242 BX52 55in 6L270 CX70 74 іп 13W534 5VX610 61 in 2L421 
AX57 59 in 3GWX6 BX53 56 in 6L271 CX75 79 in 4FJ46 5VX630 63 in 2L422 
AX58 60 in 3GWX7 BX54 57 in 6L272 CX81 85 in 4FJ47 5VX650 65 in 2L423 
AX59 61 in 36WX8 BX55 58 in 6A128 CX85 89 in 4FJ48 5VX660 66 in 2L424 
AX60 62 in 6L243 BX56 59 in 6A129 CX90 94 in 4FJ49 5VX670 67 in 2L425 
AX61 63 in 3GWX9 BX57 60 in 6L273 CX96 100 in 4FJ50 5VX680 68 in 21426 
AX62 64 in 6L244 BX58 61 in 6L274 CX101 105 in 4FJ26 5VX690 69 in 2L427 
AX63 65 in 36WY1 BX59 62 in 6L275 CX105 109 in 4FJ27 5VX710 71 in 2L428 
AX64 66 in 6L245 BX60 63 in 6A130 CX109 113 in 4FJ28 5VX730 73 in 2L429 
AX65 67 in 36WY2 BX61 64 in 6L276 CX111 115 in 3GXC9 5VX740 74 in 2L430 
AX66 68 in 6L246 BX62 65 in 6L277 CX112 116 in 4FJ29 5VX750 75 in 2L431 
AX67 69 in 3GWY3 BX63 66 in 6L278 CX115 119 in 3GXD1 5VX780 78 in 2L432 
AX68 70 іп 6L247 BX64 67 in 6L279 CX120 124 in 4FJ30 5VX800 80 in 2L433 
AX69 71 іп 3GWY4 BX65 68 in 6A131 CX123 127 in 3GXD2 5VX810 81 in 2L434 
АХ70 72 іп 61248 BX66 69 in 6L280 CX128 132 in 4FJ31 5VX830 83 in 2L435 
AX71 73 in 6L249 BX67 70 in 6L281 CX133 137 in 3GXD3 5VX840 84 in 2L436 
AX72 74 іп 3GWY5 BX68 71 іп 64132 CX136 140 in 4FJ32 5VX850 85 in 2L437 
AX73 75 in 3GWY6 BX70 73 іп 6L282 CX144 148 in 4FJ33 5VX860 86 in 2L438 
AX75 Т? іп 61250 ВХ71 74 іп 64133 CX150 154 in 4FJ34 5VX880 88 in 2L439 
AX77 79 in 3GWY7 BX72 75 in 3GXA7 CX158 162 in 4FJ35 5VX900 90 in 2L440 
AX78 80 in 6L251 BX73 76 in 3GXA8 CX162 166 in 4FJ36 5VX930 93 in 21441 
АХ79 81in 36WY8 BX74 77 in 3GXA9 CX173 177 in 4FJ37 5VX950 95 in 2L442 
AX80 82 іп 61252 ВХ75 78 іп 64134 CX180 184 in 4FJ38 5VX960 96 in 21443 
АХ82 84 іп 3GWY9 BX76 79 in 3HFC9 CX190 194 in 3GXD5 5VX1000 100 in 21444 
AX83 85in 301/21 BX77 80 in 6L283 CX195 199 in 4FJ39 5VX1030 103 in 2L445 
AX85 87 in 6L253 BX78 81 in 6L284 CX210 214 in 4FJ40 5VX1060 106 in 2L446 
AX86 88 in 3GWZ2 BX79 82 in 6L285 CX225 227 in 3GXD6 5VX1080 108 in 21447 
АХ87 89 in 3GWZ3 ВХ80 83 in 6L286 CX240 242 in 4FJ41 5VX1120 112 іп 21448 
АХ88 90 in 3GWZ4 BX81 84 in 6L287 | 3VX (%" Top Width by %46" Thick) 5VX1150 115 іп 2L449 
AX89 gT in 52LD57 BX82 85in 6L288 3VX235 23.5 in 13W535 5VX1180 118 in 2L450 
AX90 92 in 6L254 BX83 86 in 6L289 3VX250 25in 2L377 5VX1230 123 in 2L451 
AX92 94 in 6L255 ВХ84 87 in 3GXC1 3VX265 26.5 in 21378 5VX1250 125 іп 2L452 
AX94 96 in 3GWZ5 BX85 88 in 6A135 3VX280 28 in 21379 5VX1320 132 in 2L453 
AX95 97 in 3GWZ6 BX86 89 in 3GXC2 3VX300 30 in 2L380 5VX1400 140 іп 2L454 
AX96 98 in 6L256 BX87 90 in 3GXC3 3VX315 31.5 in 2L381 5VX1500 150 in 2L455 
AX98 100 in 3GWZ7 BX88 9t in 13W531 3VX335 33.5 in 21382 5VX1600 160 in 2L456 
AX100 102 in 13W525 BX89 92 in 3GXC4 3VX355 35.5 in 2L383 5VX1700 170 іп 21457 
ВХ90 93 in 6A136 3VX360 36 in 13W536 5VX1800 180 in 2L458 
BX91 94 in 3HFD1 3VX375 37.5 in 21384 5VX1900 190 in 2L459 
3VX400 40 in 2L385 5VX2000 200 in 2L460 
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Banded V-Belts Essi] 


ЗНЕҮ5 
Тор cover protects belt from oil and heat, and maintains dimensional stability. Durable transverse tensile cords create 
a permanent connection between individual belts. For use with multiple belt systems where shock loads, pulsation, 
or misalignment cause belts to whip, flip over, or jump off of the sheave. Manufactured to tolerances set by the ARPM 
(Association of Rubber Products Manufacturers). Additional banded V-belts are available on Grainger.com. 
Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item 
No. L No. No. L 0. 0. L No. No. E No. 
B 2 Rib (1 75" Top Width by 72" Thick) B 3 Rib (2" Top Width by %2" Thick) (Cont.) B 5 Rib (3 ^" Top Width by 72" Thick) B 6 Rib (4" Top Width by 1⁄2" Thick) (Cont.) 
2/B46 49.75 in 136875 3/B83 86.75 in 13V495 5/B46 49.75 in 13V580 6/B81 84.75 in 13W347 
2/B48 51.75 in 3HEX5 3/B85 88.75 in 3HFC6 5/B48 51.75 in 13/581 6/B82 85.75 in 13W348 
2/B50 53.75 in 136876 3/B87 90.75 in 13V496 5/B50 53.75 in 13V582 6/B83 86.75 in 13W349 
2/B51 54.75 in 136877 3/B90 93.75 in 13V497 5/B51 54.75 in 13V583 6/B85 88.75 in 13W350 
2/B52 55.75 in 136878 3/B93 96.75 in 13V498 5/B52 55.75 in 13V584 6/B87 90.75 in 13W351 
2/B53 56.75 in 136879 3/B95 98.75 in 13V499 5/B53 56.75 in 13V585 6/B90 93.75 in 13W352 
2/B54 57.75 in 136880 3/B96 99.75 in 13V501 5/B54 57.75 in 13V586 6/B93 96.75 in 13W353 
2/B55 58.75 in 136881 3/B97 100.75 in 13/502 5/B55 58.75 in 13/587 6/В95 98.75 in 13W354 
2/B56 59.75 in 136882 3/B99 102.75 in 13V503 5/B56 59.75 in 13V588 6/B96 99.75 in 13W355 
2/B57 60.75 in 13G883 3/8100 103.75 in 3HFA4 5/B57 60.75 in 131/589 6/B97 100.75 in 13W356 
2/B58 61.75 in 136884 3/B103 106.75 in 13V504 5/B58 61.75 in 13V590 6/B99 102.75 in 13W357 
2/B59 62.75 in 136885 3/B105 108.75 in 3HFA2 5/B59 62.75 in 13V591 6/B100 103.75 in 13W358 
2/B60 63.75 in 136886 3/B108 111.75 in 13V505 5/B60 63.75 in 13V592 6/B103 106.75 in 13W359 
2/B61 64.75 in 136887 3/B112 115.75 in 3HEZ5 5/B61 64.75 in 13V593 6/B105 108.75 in 13W360 
2/B62 65.75 in 3HEZ2 3/8116 119.75 in 13V506 5/B62 65.75 in 13V594 6/B108 111.75 in 13W361 
2/B63 66.75 in 136888 3/B120 123.75 in 3HFA1 5/B63 66.75 in 13/505 6/8112 115.75 in 13W362 
2/B64 67.75 in 136889 3/B124 127.75 in 13V507 5/B64 67.75 in 13V596 6/B116 119.75 in 13W363 
2/B65 68.75 in 136890 3/B126 129.75 in 13V508 5/B65 68.75 in 13V597 6/B120 123.75 in 13W364 
2/B66 69.75 in 136891 3/B128 131.75 in 13V509 5/B66 69.75 in 13V598 6/B124 127.75 in 13W365 
2/B67 70.75 in 136892 3/B133 136.75 in 13V510 5/B67 70.75 in 13V599 6/B126 129.75 in 13W366 
2/B68 71.15 in 136893 3/B136 139.75 in 13V511 5/B68 71.75 in 13W269 6/B128 131.75 in 13W367 
2/B70 73.75 in 3HFC4 3/B144 147.75 in 13V512 5/B70 73.75 in 13W270 6/8133 136.75 іп 131/368 
2/B71 74.15 in 136894 3/B148 151.75 in 3HEZ8 5/B71 74.75 in 13W271 6/B136 139.75 in 13W369 
2/B72 75.15 in 3HEY9 3/B150 153.75 in 13V513 5/B72 75.75 in 13W272 6/B144 147.75 in 13W370 
2/B73 76.75 in 3HFA7 3/B157 160.75 in 13V514 5/B73 76.75 in 13W273 6/B148 151.75 in 13W371 
2/B74 71.15 in 3HFA3 3/B158 161.75 in 13V515 5/B74 77.15 in 13W274 6/B150 153.75 in 13W372 
2/B75 18.75 in 136895 3/B162 165.75 in 13V516 5/B75 78.75 in 13W275 6/B157 160.75 in 13W373 
2/B77 80.75 in 136896 3/B173 176.75 іп 13V517 5/877 80.75 in 13W276 6/B158 161.75 in 13W374 
2/B78 81.75 in 136897 3/B180 183.75 in 13V518 5/B78 81.75 in 13W277 6/B162 165.75 in 13W375 
2/B79 82.75 in 3HEX7 3/B195 198.75 in 13V519 5/B79 82.75 in 13W278 6/B173 176.75 in 13W376 
2/B80 83.75 in ЗНЕҮЗ 3/8210 213.75 in 13V520 5/B80 83.75 in 13W279 6/B180 183.75 in 13W377 
2/B81 84.75 in 130808 | B4 Rib (2 75" Top Width by 72" Thick) 5/B81 84.75 in 13W280 6/B195 198.75 in 13W378 
2/B82 85.75 in 136899 4/B46 49.75 in 13V523 5/B82 85.75 in 13W281 6/B210 213.75 in 13W379 
2/B83 86.75 in 3HEX6 4/B48 51.75 in 13V524 5/B83 86.75 in 13W282 6/B225 226.75 in 13W380 
2/B85 88.75 in 3HEY1 4/B50 53.75 in 13V525 5/B85 88.75 in 13W283 6/B240 241.75 in 13W381 
2/B87 90.75 in 136901 4/В51 54.75 in 13V526 5/B87 90.75 in 13W284  C2Rib(134"Top Width by 52" Thick) 
2/B90 93.75 in 3HEX9 4/B52 55.75 in 13V527 5/B90 93.75 in 13W285 2/C85 89.875 in 13W382 
2/B93 96.75 in 136902 4/B53 56.75 in 13V528 5/B93 96.75 in 13W286 2/C90 94.875 in 13W383 
2/895 98.75 іп 3HEZ6 4/B54 57.75 in 13V529 5/B95 98.75 in 13W287 2/0100 104.875 in 13W384 
2/B96 99.75 in 136903 4/B55 58.75 in 3HEY4 5/B96 99.75 in 13W288 2/C105 109.875 in 13W385 
2/897 100.75 іп 136904 4/B56 59.75 in 13V530 5/B97 100.75 in 13W289 2/6108 112.875 іп 131/386 
27899 102.75 іп 136905 4/B57 60.75 in 13V531 5/899 102.75 in 13W290 2/0109 113.875 in 13W387 
2/B100 103.75 in 136906 4/B58 61.75 in 13V532 5/8100 103.75 in 1311291 2/6112 116.875 іп 131/388 
278103 106.75 іп 3HEX8 4/B59 62.75 in 13/533 5/B103 106.75 in 13W202 2/0120 124.875 in 13W389 
2/B105 108.75 in 136907 4/B60 63.75 in 13V534 5/B105 108.75 in 13W293 2/0123 127.875 in 13W390 
2/B108 111.75 in 136908 4/B61 64.75 in 13V535 5/B108 111.75 in 13W204 2/0124 128.875 in 13W391 
2/B112 115.75 in 3HFC7 4/B62 65.75 in 3HFC5 5/B112 115.75 in 13W295 2/0126 130.875 in 13W392 
2/B116 119.75 in 136909 4/B63 66.75 in 13V536 5/B116 119.75 in 13W296 2/0128 132.875 in 13W393 
2/B120 123.75 in 3HEY2 4/B64 67.75 in 13V537 5/B120 123.75 in 13W297 2/6136 140.875 іп 131/394 
278124 127.75 in 3HEZ4 4/B65 68.75 in 13V538 5/B124 127.75 in 13W298 2/0144 148.875 in 13W395 
2/B126 129.75 in 136910 4/B66 69.75 in 13V539 5/B126 129.75 in 13W299 2/0158 162.875 in 13W396 
2/B128 131.75 in 3HEY7 4/B67 10.75 in 13V540 5/B128 131.75 in 13W301 2/0162 166.875 in 13W397 
27133 136.75 in 3HEZ1 4/B68 71.75 in 13V541 5/B133 136.75 in 13W302 2/6173 177.875 in 131/398 
278136 139.75 іп ЗНЕҮ8 4/B70 73.75 in 13V542 5/B136 139.75 in 13W303 2/0180 184.875 in 13W399 
2/B144 147.75 in 3HEZ3 4/B71 74.75 in 13V543 5/B144 147.75 in 13W304 2/0195 199.875 in 13W401 
2/B148 151.75 in 136911 4/72 15.75 in 13V544 5/B148 151.75 in 13W305 2/6210 214.875 in 131/402 
2/8150 153.75 іп 3HEY6G 4/B73 76.75 in 13V545 5/B150 153.75 in 13W306 2/0225 227.875 in 13W403 
2/B157 160.75 in 136912 4/B74 71.15 in 13V546 5/B157 160.75 in 13W307 2/6230 232.875 іп 13W404 
2/B158 161.75 in 136913 4/B75 78.75 in 13V547 5/B158 161.75 in 13W308 2/0240 242.875 in 13W405 
2/B173 176.75 in 136915 4/B77 80.75 in 13V548 5/B162 165.75 in 13W309 2/0255 257.875 in 13W406 
2/B195 198.75 in 13V462 4/B78 81.75 in 13V549 5/8173 176.75 іп 131/310 276270 272.875 in 13W407 
2/B210 213.75 in 13V463 4/B79 82.75 in 13V550 5/B180 183.75 in 13W311 2/0285 287.875 in 13W408 
2/B225 226.75 in 13V464 4/B80 83.75 in 13V551 5/B195 198.75 in 13W312 2/C300 302.875 in 13W409 
2/B240 241.75 in 13V465 4/881 84.75 іп 13V552 5/B210 213.75 in 13W313 2/0315 317.875 in 131/410 
В 3 Rib (2" Тор Width by 1⁄2" Thick) 4/B82 85.75 in 131553 5/8225 226.75 іп 131/314 2/6330 332.875 in 13W411 
3/B46 49.75 in 13V466 4/B83 86.75 in 13V554 5/B240 241.75 in 13W315 2/0345 347.875 in 13W412 
3/B48 51.75 in 13V467 4/B85 88.75 in 13V555 | BG Rib (4" Top Width by 1⁄2" Thick) 2/0360 362.875 in 13W413 
3/B50 53.75 in 13V468 4/B87 90.75 in 13V556 6/B46 49.75 in 13W316 2/0375 377.875 in 13W414 
3/B51 54.75 in 13V469 4/B90 93.75 in 3HFC3 6/B48 51.75 in 13W317 2/6390 392.875 in 13W415 
3/B52 55.75 in 13V470 4/7893 96.75 in 131557 6/B50 53.75 in 13W318 2/6420 422.875 in 13W416 
3/B53 56.75 in 13/471 4/B95 98.75 in 13V558 6/B51 54.75 in 13W319 СЗ Вір (2 24" Top Width by %" Thick) 
3/B54 57.75 in 13V472 4/B96 99.75 in 13V559 6/B52 55.75 in 13W320 3/C85 89.875 in 13W417 
3/B55 58.75 in 13V473 4/B97 100.75 in 13V560 6/B53 56.75 in 13W321 3/C90 94.875 in 131/418 
3/7856 59.75 in 13V474 4/899 102.75 in 13V561 6/B54 57.75 in 13W322 3/C100 104.875 in 13W419 
3/B57 60.75 in 13/475 4/8100 103.75 іп 3HFC8 6/B55 58.75 in 13W323 3/C105 109.875 in 131/420 
37858 61.75 in 13V476 4/B103 106.75 in 13V562 6/B56 59.75 in 13W324 3/C108 112.875 in 13W421 
3/B59 62.75 in 13V477 4/B105 108.75 in 3HFC2 6/B57 60.75 in 13W325 3/C109 113.875 in 13W422 
3/B60 63.75 in 3HFC1 4/B108 111.75 in 13V563 6/B58 61.75 іп 13W326 3/C112 116.875 in 13W423 
3/B61 64.75 in 13V478 4/B112 115.75 in 13V564 6/B59 62.75 in 13W327 3/C120 124.875 in 13W424 
3/B62 65.75 in 13V479 4/B116 119.75 in 13V565 6/B60 63.75 in 13W328 3/C123 127.875 in 13W425 
3/B63 66.75 in 13V480 4/B120 123.75 in 13V566 6/B61 64.75 in 13W329 3/C124 128.875 in 13W426 
3/B64 67.75 in 3HFA8 4/8124 127.75 in 13V567 6/B62 65.75 in 13W330 3/C126 130.875 in 13W427 
3/B65 68.75 in 13V481 4/B126 129.75 in 13V568 6/B63 66.75 in 13W331 3/C128 132.875 in 13W428 
3/B66 69.75 in 13V482 4/B128 131.75 in 3HEZ7 6/B64 67.75 in 13W332 3/C136 140.875 in 13W429 
3/B67 70.75 in 13V483 4/B133 136.75 in ЗНЕА9 6/В65 68.75 in 13W333 3/C144 148.875 in 131/430 
3/B68 71.75 in 13V484 4/B136 139.75 in 3HFA5 6/B66 69.75 in 13W334 3/C158 162.875 in 13W431 
3/B70 73.75 in ЗНЕҮБ 4/8144 147.75 іп 131/569 6/B67 70.75 in 13W335 3/C162 166.875 in 13W432 
3/B71 74.75 in 13V485 4/B148 151.75 in 13V570 6/B68 71.75 in 13W336 3/C173 177.875 in 13W433 
3/B72 75.75 in 13V486 4/8150 153.75 in 13V571 6/B70 73.75 in 13W337 3/C180 184.875 in 13W434 
3/B73 76.75 in 13V487 4/B157 160.75 in 13V572 6/B71 74.15 in 13W338 3/C195 199.875 in 13W435 
3/B74 71.15 in 13V488 4/B158 161.75 in 3HFAG 6/B72 75.75 in 13W339 3/0210 214.875 in 13W436 
3/B75 78.75 in 3HEZ9 4/B162 165.75 in 13V573 6/B73 76.75 in 13W340 3/C225 227.875 in 13W437 
3/B77 80.75 in 13V489 4/8173 176.75 іп 13/574 6/B74 71.15 in 13W341 3/C230 232.875 in 13W438 
3/B78 81.75 in 13V490 4/B180 183.75 in 13V575 6/B75 78.75 in 13W342 3/C240 242.875 in 13W439 
3/B79 82.75 in 13V491 4/B195 198.75 in 13V576 6/B77 80.75 in 13W343 3/C255 257.875 in 13W440 
3/B80 83.75 in 13V492 4/B210 213.75 in 13V577 6/B78 81.75 in 13W344 3/C270 272.875 in 13W441 
3/B81 84.75 in 13V493 4/8225 226.75 in 13V578 6/B79 82.75 in 13W345 
3/882 85.75 in 13V494 4/8240 241.75 in 13V579 6/880 83.75 in 13W346 |j 
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«Eu Dayton 
Banded V-Belts 
industry Outside itam Industry Outside Item Industry Outside пет ШШ nam пеп 
No. L 
C3 Rib (23 24" Top Width ж 5%" Thick) (cor ) C6 "m {5 35" Top Width by %" Thick) (Cont, ) 3V5 Rib, (1 2%" Top Width by 3" Thick) (Cuit: ] 5/4 Rib a 12" Top Width 171 ys" Thick) (Cont ) 
3/028! 287.875 in 13W442 255 257.875 in 11X761 5/3V1250 125.625 in 11X98 4/51 60.7 977 
З 6300 302.875 іп 131/443 220 272.875 in 11X762 5/3V1320 132.625 in T1X889 227650 63. 7 in КЕШ 
3/0315 317.875 in 13W444 6/285 287.875 in 11X763 5/3V1400 140.625 in 11X990 4/5V670 67.75 in 13F979 
3/0330 332.875 in 13W445 6/0300 302.875 in TiX764 3V 6 Rib (2 4" Top Width by %" Thick) 4/5/710 71.15 іп 13Ғ980 
3/0345 347.875 in 13W446 6/0315 317.875 in 11X765 6/3V400 40.625 in 11X991 4/5V750 75.75 in 13F981 
3/0360 362.875 in 13W447 6/6330 332.875 іп 11X766 6/3V425 43.125 in 13F881 4/5V800 80.75 in 13F982 
3/0375 377.875 in 13W448 6/0345 347.875 in 11X767 6/3V450 45.625 in 13F882 4/5V850 85.75 in 13F983 
3330 Ж. EET in 13W449 6/360 362.875 in 11X768 6/3V475 48.125 in 13F883 4/5V900 90.75 in 13F984 
3/C4 875 in 13W450 6/6375 377.875 іп 11X769 6/3V500 50.625 in 13F884 4/5V950 95.75 in 13F985 
C 4 Rib б A Top Width ‘hy 58" Thick) 6/390 392.875 in 11X770 6/3V530 53.625 in 13F885 4/5V1000 100.75 in 13F986 
4/C85 89.875 in 13W451 6/0420 422.875 in 11X771 6/3V560 56.625 in 13F886 4/5V1060 106.75 in 13F987 
4/C90 94.875 in 13W452 | 3V 2 Rib (34" Top Width by 36" Thick) 6/3V600 60.625 in 13F887 4/5V1120 112.75 in 13F988 
4/0100 104.875 in 13W453 2/3V400 40.625 in 11X898 6/3V630 63.625 in 13F888 4/5V1180 118.75 in 13F989 
4/C105 109.875 in 13W454 2/3/425 43.125 іп 11Х899 6/3V670 67.625 in 13F889 4/5V1250 125.75 in 13F990 
4/0108 112.875 in 13W455 2/3/450 45.625 іп 11Х901 6/3/710 71.625 іп 13Ғ890 4/5V1320 132.75 in 13F991 
4/C109 113.875 in 13W456 2/3475 48.125 in 11X902 6/3V750 75.625 in 13F891 4/5V1400 140.75 in 13F992 
4/0112 116.875 in 13W457 2/3V500 50.625 in 11X903 6/3V800 80.625 in 13F892 4/5V1500 150.75 in 13F993 
4/C120 124.875 in 13W458 2/3V530 53.625 in 11X904 6/3V850 85.625 in 13F893 4/5V1600 160.75 in 13F994 
4/0123 127.875 in 13W459 2/3V560 56.625 in 11X905 6/3V900 90.625 in 13F894 4/5V1700 170.75 in 13F995 
4/0124 128.875 in 13W460 2/3V600 60.625 in 11X906 6/3V950 95.625 in 13F895 4/5V1800 180.75 in 13F996 
4/C126 130.875 in 13W461 2/3V630 63.625 in 11X907 6/3V1000 100.625 in 13F896 4/5V1900 190.75 in 13F997 
4/0128 132.875 in 13W462 2/3V670 67.625 in 11X908 6/3V1060 106.625 in 13F897 4/5V2000 200.75 in 13F998 
4/0136 140.875 in 13W463 2/3V710 71.625 in 11X909 6/3V1120 112.625 in 13F898 4/5V2120 212.75 in 13F999 
4/0144 148.875 in 13W464 2/3V750 75.625 in 11X910 6/3V1180 118.625 in 13F899 4/5V2240 224.75 in 13G001 
4/0158 162.875 in 13W465 2/3V800 80.625 in T1X911 6/3V1250 125.625 in 13F901 4/5V2360 236.75 in 136002 
4/C162 166.875 in 13W466 2/3V850 85.625 in 11X912 6/3V1320 132. Б! іп 13Ғ902 4/5/2500 250.75 іп 136003 
4/C173 177.875 in 13W467 2/3V900 90.625 in 11X913 6/3V1400 140.6 13F903 4/5V2650 265.75 in 136004 
4/C180 184.875 in 13W468 2/3V950 95.625 in 11X914 | 5V2 Rib (1 12" Top Width aS $e Thick) 4/5V2800 280.75 in 136005 
4/C195 199.875 in 13W469 2/3V1000 100.625 in 11X915 2/5V500 50.75 in 13F904 4/5V3000 300.75 in 1306006 
4/C210 214.875 in 13W470 2/3V1060 106.625 in 11X916 2/5/530 53.75 in 13F905 4/5V3150 315.75 in 136007 
4/0225 227.875 in 13W471 2/3V1120 112.625 in 11X917 2/5V560 56.75 in 13F906 4/5V3350 335.75 in 13G008 
4/0230 232.875 in 13W472 2/3V1180 118.625 in 11X918 2/5V600 60.75 in 13F907 4/5V3550 355.75 in 136009 
4/0240 242.875 in 13W473 2/3V1250 125.625 in 11X919 2/5V630 63.75 in 13F908 5V5 rn i Ув" Top Width LT 58" Thick) 
4/0255 257.875 in 13W474 2/3V1320 132.625 in 11X920 2/5V670 67.75 in 13F909 5/5V 50.7! 13G010 
4/0270 272.875 in 13W475 2/3/1400 140.625 іп 11Х921 2/5V710 71.75 in 13F910 VEA 53. а in 136011 
4/С285 287.875 in 13W476 ЗМЗ Вір (1 %" Top Width Li i Thick) 2/5V750 75.75 in 13F911 5/5V560 56.75 in 130012 
4/C300 302.875 in 13W477 3/3V400 40.6 11Х922 2/5V800 80.75 in 13F912 5/5V600 60.75 in 136013 
4/0315 317.875 in 13W478 3/3V425 43. 121 in 11X923 2/5V850 85.75 in 13F913 5/5V630 63.75 in 136014 
4/0330 332.875 in 13W479 3/3V450 45.625 in 11X924 2/5V900 90.75 in 13F914 5/5V670 67.75 in 136015 
4/0345 347.875 in 13W480 3/3V475 48.125 in 11X925 2/5V950 95.75 in 13F915 5/5V710 71.75 in 136016 
4/C360 362.875 in 13W481 3/3V500 50.625 in 11X926 2/5V1000 100.75 in 13F916 5/5V750 75.75 in 136017 
4/0375 377.875 in 13W482 3/3V530 53.625 in 11X927 2/5V1060 106.75 in 13F917 5/5V800 80.75 in 136018 
4/0390 392.875 in 13W483 3/3V560 56.625 in 11X928 2/5V1120 112.75 in 13F918 5/5V850 85.75 in 136019 
4/0420 422.875 in 13W484 3/3V600 60.625 in 11X929 2/5V1180 118.75 in 13F919 5/5V900 90.75 in 136020 
C5 Rib (4 25" Top Width by 58" Thick) 3/3V630 63.625 in 11X930 2/5V1250 125.75 in 13F920 5/5V950 95.75 in 136021 
5/85 89.875 in 13W485 3/3V670 67.625 in 11X931 2/5V1320 132.75 in 13F921 5/5V1000 100.75 in 136022 
5/C90 94.875 in 13W486 3/3V710 11.625 in 11X932 2/5V1400 140.75 in 13F922 5/5V1060 106.75 in 136023 
5/C100 104.875 in 13W487 3/3V750 75.625 in 11X933 2/5V1500 150.75 in 13F923 5/5V1120 112.75 in 136024 
5/6105 109.875 іп 131/488 3/3V800 80.625 in 11X934 2/5V1600 160.75 in 13F924 5/5V1180 118.75 in 136025 
5/C108 112.875 in 13W489 3/3V850 85.625 in 11X035 2/5V1700 170.75 in 13F925 5/5V1250 125.75 in 136026 
5/C109 113.875 in 13W490 3/3V900 90.625 in 11X936 2/5V1800 180.75 in 13F926 5/5V1320 132.75 in 136027 
5/6112 116.875 іп 131/491 3/3V950 95.625 in 11X937 2/5V1900 190.75 in 13F927 5/5V1400 140.75 in 136028 
5/6120 124.875 іп 131/492 3/3V1000 100.625 in 11X938 2/5V2000 200.75 in 13F928 5/5V1500 150.75 in 136029 
5/C123 127.875 in 13W493 3/3V1060 106.625 in 11X939 2/5V2120 212.75 in 13F929 5/5V1600 160.75 in 136030 
5/0124 128.875 in 13W494 3/3V1120 112.625 in 11X940 2/5V2240 224.75 in 13F930 5/5V1700 170.75 in 136031 
5/0126 130.875 in 13W495 3/3V1180 118.625 in 11Х941 2/5/2360 236.75 іп 13Ғ931 5/5V1800 180.75 in 136032 
5/6128 132.875 іп 131/496 3/3/1250 125.625 іп 11Х942 2/5V2500 250.75 in 13F932 5/5V1900 190.75 in 136033 
5/6136 140.875 іп 13101497 37311320 132. E Іп 11Х943 2/5V2650 265.75 in 13F933 5/5V2000 200.75 in 136034 
5/0144 148.875 in 13W498 3/3V1400 140.6 11X944 2/5V2800 280.75 in 13F934 5/5V2120 212.75 in 136035 
5/0158 162.875 in 13W499 | 3V 4 Rib (1 1⁄2" Top Width " A Thick) 2/5V3000 300.75 in 13F935 5/5V2240 224.75 in 136036 
5/C162 166.875 in 13W501 4/3V400 40.625 in 11X945 2/5V3150 315.75 in 13F936 5/5V2360 236.75 in 136037 
5/C173 177.875 in 13W502 4/3V425 43.125 in 11X946 2/5V3350 335.75 in 13F937 5/5V2500 250.75 in 136038 
5/C180 184.875 in 13W503 4/3V450 45.625 in 11X947 2/5/3550 355.75 іп 13Ғ938 5/5V2650 265.75 in 136039 
5/0195 199.875 in 13W504 4/3/475 48.125 іп 11X948 5V3 n i 1%" Top Width by 5" Thick) 5/5V2800 280.75 in 13G040 
5/6210 214.875 іп 131/505 4/3500 50.625 іп 11X949 3/5V! 50.75 in 13F939 5/5V3000 300.75 in 136041 
5/225 227.875 in 13W506 4/3/530 53.625 in 11X950 35V580 53.75 in 13F940 5/5V3150 315.75 in 136042 
5/C230 232.875 in 13W507 4/3V560 56.625 in 11X951 3/5V560 56.75 in 13F941 5/5V3350 335.75 in 136043 
5/0240 242.875 in 13W508 4/3/600 60.625 іп 11Х952 3/5V600 60.75 in 13F942 5/5V3550 355.75 in 136044 
5/6255 257.875 іп 131/509 4/3630 63.625 іп 11X953 3/5V630 63.75 in 13F943 5V 6 Rib (3 $4" Top Width by 5%" Thick) 
5/C270 272.875 in 13W510 4/3V670 67.625 in 11X954 3/5V670 67.75 in 13F944 6/5V500 50.75 in 136045 
5/C285 287.875 in 13W511 4/3V710 71.625 in 11X955 3/5V710 71.75 in 13F945 6/5V530 53.75 in 136046 
5/300 302.875 in 13W512 4/3/750 75.625 in 11Х956 3/5V750 75.75 in 13F946 6/5V560 56.75 in 136047 
5/6315 317.875 in 13W513 4/3/800 80.625 іп 11Х957 3/5V800 80.75 in 13F947 6/5V600 60.75 in 136048 
5/0330 332.875 in 13W514 4/3V850 85.625 in 11X958 3/5V850 85.75 in 13F948 6/5V630 63.75 in 136049 
5/6345 347.875 in 13W515 4/3V900 90.625 in 11X959 3/5V900 90.75 in 13F949 6/5V670 67.75 in 136050 
5/6360 362.875 іп 131/516 4/3950 95.625 іп 11X960 3/5V950 95.75 in 13F950 6/5V710 11.75 in 130051 
5/6375 377.875 in 13W517 4/3V1000 100.625 in 11X961 3/5V1000 100.75 in 13F951 6/5V750 75.75 in 136052 
5/0390 392.875 in 13W518 4/3V1060 106.625 in 11X962 3/5V1060 106.75 in 13F952 6/5V800 80.75 in 136053 
5/C420 422.875 in 13W519 4/3V1120 112.625 in 11X963 3/5V1120 112.75 in 13F953 6/5V850 85.75 in 136054 
С 6 Rib (5 15" Top Width by %" Thick) 4/3V1180 118.625 in 11X964 3/5V1180 118.75 in 13F954 6/5V900 90.75 in 136055 
6/85 89.875 in 13W520 4/3V1250 125.625 in 11X965 3/5V1250 125.75 in 13F955 6/5V950 95.75 in 136056 
6/C90 94.875 in 13W521 4/3V1320 132.625 in 11X966 3/5V1320 132.75 in 13F956 6/5V1000 100.75 in 136057 
6/C100 104.875 in 11X740 4/3V1400 140.625 in 11X967 3/5V1400 140.75 in 13F957 6/5V1060 106.75 in 136058 
6/C105 109.875 in 11Х141 |3V5 m D 78" Top Width by %" Thick) 3/5V1500 150.75 in 13F958 6/5V1120 112.75 in 136059 
6/C108 112.875 in 11X742 5/3V. 40.625 in 11X968 3/5V1600 160.75 in 13F959 6/5V1180 118.75 in 136060 
6/C109 113.875 in 11X743 VIDE 43.125 in 11X969 3/5V1700 170.75 in 13F960 6/5V1250 125.75 in 13G061 
6/0112 116.875 in 11Х744 5/3/450 45.625 in 11X970 3/5V1800 180.75 in 13F961 6/5V1320 132.75 in 136062 
6/C120 124.875 in 11X745 5/3V475 48.125 in 11X971 3/5V1900 190.75 in 13F962 6/5V1400 140.75 in 136063 
6/0123 127.875 in 11X746 5/3/500 50.625 in 11X972 3/5V2000 200.75 in 13F963 6/5V1500 150.75 in 136064 
6/C124 128.875 in 11X747 5/3V530 53.625 in 11X973 3/5V2120 21275 in 13F964 6/5V1600 160.75 in 130065 
6/C126 130.875 in 11X748 5/3V560 56.625 in 11X974 3/5V2240 224.75 in 13F965 6/5V1700 170.75 in 136066 
6/128 132.875 in 11X749 5/3V600 60.625 in 11X975 3/5V2360 236.75 in 13F966 6/5V1800 180.75 in 136067 
6/0136 140.875 in 11X750 5/3V630 63.625 in 11X976 3/5V2500 250.75 in 13F967 6/5V1900 190.75 in 136068 
6/0144 148.875 in 11X751 5/3V670 67.625 in 11X977 3/5V2650 265.75 in 13F968 6/5V2000 200.75 in 130069 
6/158 162.875 in 11Х752 5/3/710 71.625 іп 11X978 3/5V2800 280.75 in 13F969 6/5V2120 212.75 in 136070 
6/6162 166.875 іп 11Х753 5/3750 75.625 іп 11X979 3/5V3000 300.75 in 13F970 6/5V2240 224.75 in 136071 
6/C173 177.875 in 11X754 5/3V800 80.625 in 11X980 3/5V3150 315.75 in 13F971 6/5V2360 236.75 in 136072 
6/C180 184.875 in 11X755 5/3V850 85.625 in 11X981 3/5V3350 335.75 in 13F972 6/5V2500 250.75 in 136073 
6/0195 199.875 in 11X756 5/3V900 90.625 in 11X982 3/5V3550 355.75 in 13F973 6/5V2650 265.75 in 136074 
6/C210 214.875 in 11X757 5/3V950 95.625 in 11X983 5V 4 Rib (2 17" Top Width by %" Thick) 6/5V2800 280.75 in 136075 
6/6225 227.875 іп 11X758 5/3/1000 100.625 іп 11Х984 4/5V500 50.75 in 13F974 6/5V3000 300.75 in 136076 
6/6230 232.875 іп 11X759 5/3V1060 106.625 in 11X985 4/5/530 53.75 іп 13Ғ975 6/5/3150 315.75 іп 136077 
6/6240 242.875 іп 11X760 5/3V1120 112.625 in 11X986 4/5V560 56.75 in 13F976 6/5V3350 335.75 in 136078 
5/3V1180 118.625 in 11X987 6/5V3550 355.75 in 136079 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. 
V-Belts Details on page A1. 


3L, 4L, and 5L Fractional 


@ntinental. 
Wy Horsepower V-Belts cnt 
Static conductive, plus heat-, ozone-, and abrasion-resistant. 4L and 5L belts are cogged. 
= zx ais All are manufactured to tolerances set by the ARPM (Association of Rubber Products 
Зв" x 7/32" Yo" x Se" 21/52" x 25/64" T A y 2 
Manufacturers). For additional sizes, go to Grainger.com. 
Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item 
No. L No. No. L No. No. L No. No. L No. No. 2-Е №. 
3L (%" Top Width by 752" Thick) 3L (%" Top Width by 752" Thick) (Cont.) 4L (72" Top Width by 4c" Thick) (Cont.) 4L (#" Top Width by 54e" Thick) (Cont.) 5L (2/52" Top Width һу 
3L150 15 in 459H76 31440 44 іп 45906 41290 29 in 459J51 4L580 58 in 459J80 2%4" Thick) (Cont.) 
3L160 16їп 459H77 3L450 45 in 459J07 4L300 30 in 450,52 41590 50 in 459J81 51340 34 in 459K09 
3L170 i7in 459H78 3L460 46 in 459J08 4L310 31 in 45053 41600 60 in 45982 51350 35 in 459K10 
3L180 18 in 459H79 3L470 47 in 459J09 41320 32 in 450,54 41610 61 in 45983 51360 36 in 459K11 
3L190 19in 459H80 3L480 48 in 459J10 4L330 33 in 459J55 4L620 62 in 459J84 5L370 37 in 459K12 
3L200 20in 459Ң81 3L490 49 in 459J11 4L340 34 in 459,56 41630 63 in 45985 51380 38 in 459K13 
3L210 21in 459Ң82 3L500 50 in 459,12 41350 35 in 459J57 4L640 64 in 459J86 51390 39 in 459K14 
3L220 22in 459H83 3L510 51 in 459,13 41360 36 in 450,58 41550 65 іп 459/87 51400 40 in 459K15 
3L230 23 in 459Н84 31520 52 іп 459,14 41370 37 in 459J59 4L660 66 in 45988 51410 4i in 459K16 
3L240 24in  459H85 3L530 53 in 459,15 41380 38 in 459J60 41670 67 in 45989 51420 42 in 459K17 
3L250 25in 459Н86 3L550 55 in 45916 41390 39 in 459J61 4L680 68 in 459J90 5L430 43 in 459K18 
3L260 26 in 459H87 3L560 56 in 459,17 41400 40 in 459J62 41690 691п 45991 51440 44 in 459К19 
3L270 27 in 459H88 3L590 59 in 459,18 41410 41 in 459J63 41730 731п 45992 51450 45 in 459K20 
3L280 28in  459H89 3L600 60 in 459,19 41420 42 in 459J64 4L780 78 in 450,93 51460 46 in 459K21 
3L290 29in  459H90 3L610 61 in 459J20 4L430 43 in 459J65 4L790 79 in 456,94 51470 47 in 459K22 
3L300 30 in 459H91 4L ("Top Width һу 9” m 4L440 44 in 459J66 4L800 80 in 459J95 5L480 48 in 459K23 
31310 31 in 459H92 4L160 16 in 459J38 4L450 45 in 459J67 4L820 82 in 459J96 51490 49 in 459K24 
3L320 32in 459Н03 4L170 i7in 459,30 41460 4біп 450.68 41880 88 in 45907 5L500 50 in 459K25 
31330 33in  —459H94 4L180 18 in 459,40 41470 47 in 459J69 41920 92 in 459J98 5L510 51 in 459K26 
3L340 34 in 459H95 4L190 19in 459J41 4L480 48 in 45970 41980 98 in 45999 51520 52 in 459K27 
31350 35 in 459H96 4L200 20 in 459,42 41490 49 in 459J71 |5L (2¥42" Top Width by 2562" Thick) 51530 53 in 459K28 
3L360 36in 459Н97 4L210 21 in 459,43 41500 50 in 459,12 51260 2біп 459К01 51540 54 in 459K29 
31370 37 іп _ 459Н98 41220 22 іп 459,44 41510 51 in 459,13 51270 27 in 459K02 5L550 55 in 459K30 
3L380 38 in 459H99 4L230 23 in 459,45 41520 52 in 459J74 5L280 28 in 459K03 5L560 56 in 459K31 
3L390 39 in 459J01 4L240 24 in 459.46 41530 53 in 459,15 51290 29 in 459K04 5L570 57 in 459K32 
3L400 40 in 459J02 4L250 25 in 459J47 41540 54 in 45976 51300 30 in 459K05 5L580 58 in 459K33 
3L410 41 in 459J03 4L260 26 in 459,48 41550 55 in 45977 5L310 31 in 459K06 5L590 59 in 459K34 
3L420 42 in 459J04 4L270 27 in 459,49 41560 56 in 459J78 5L320 32 in 459K07 5L600 60 in 459K35 
3L430 43 in 459J05 4L280 28 in 459J50 4L570 57 in 45979 51330 33 in 459K08 5L650 65 in 459K36 
5L820 82 in 459K37 
HY-T Plus HY-T Wedge А, В, С, 3V, and 5VV-Belts — (95565 
HY-T Plus and HY-T Wedge wrapped belts are engineered Ses 
with high-grade rubber for static conductivity and resistance to heat, ozone, 
oil, and abrasion. Built to Matchmaker specifications so all belts of the same 
A B c 3V 5V size are within the matching tolerances set by the ARPM (Association of 
Va" x Ae" 2132" x 1352" 7/8" x 17/52" Эв" x Se" 5" x 17/82" Rubber Products Manufacturers). For additional sizes, go to Grainger.com. 
Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item 
No. L No. No. L No. No. L No. No. L No. No. L No. 
А(/ Top Width by 94s" А(/ Top Width by 546" B (2¥42" Top Width by B (¥42" Top Width by б (7&" Top Width by 1757" 
Nom. Thickness) Nom. Thickness) (Cont.) 332" Thick) (Cont.) 1%" Thick) (Cont.) Nom. Thickness) (Cont.) 
A19 21 in 459K62 А71 73 in 459115 B43 46 in 459L99 B95 98 in 459М52 C112 116 in 459M62 
A20 22 in 459K63 А72 74in 459L16 B44 47 in 459101 B96 99 in 459М53 C115 119 in 459M63 
A21 23 in 459K64 АТЗ 75 in 459117 B45 48 in 459M02 B97 100 in 459M54 C120 124 in 459M64 
A22 24 in 459K65 A74 76 in 450118 В46 49 in 459M03 B98 101 in 459М55 C124 128 in 459670 
A23 25 in 459K66 А75 77 in 459L19 B47 50 in 459M04 B99 102 in 459М56 6128 132 іп 459M65 
A24 26 in 459K67 A76 78 in 450120 В48 51 in 459M05 B100 103 in 450143 C136 140 in 459M66 
A25 27 in 459K68 A77 79 in 459L21 B49 52 in 459M06 B101 104 in 459L44 C144 148 in 459M67 
A26 28 in 459K69 A78 80 in 450122 B50 53 in 459M07 B102 105 in 459L45 C150 154 in 459M68 
А27 20 in 459K70 A79 81 in 459L23 B51 54 in 459M08 B103 106 in 459L46 C158 162 in 459M69 
A28 30 in 459K71 A80 82 in 450124 B52 55 in 459M09 B104 107 in 450147 C162 166 in 459M70 
A29 31 in 459K72 A81 83 in 459L25 B53 56 in 45910 B105 108 in 459L48 C173 177 in 459M71 
A30 32 in 459K73 A82 84 in 459126 В54 57 in 459M11 B106 109 in 459149 C180 184 in 459M72 
A31 33 in 459K74 A83 85 in 459L27 B55 58 in 459M12 B108 {iiin 459L50 C210 214 in 459M74 
A32 34 in 459K75 A84 86 in 450128 В56 59 in 459M13 B110 113 in 459L51 C240 242 in 459691 
A33 35 in 459K76 A85 87 in 450129 B57 60 in 459114 BITI 114 in 450152 C255 257 in 459692 
A34 36 in 459K77 A86 88 in 459L30 B58 61 in 459M15 B112 115 in 450153 3V (2&" Top Width by 36" 
A35 37 in 459K78 A87 80 in 459L31 B59 62 in 459116 В114 117 in 459154 | Мот. Thickness) 
АЗб 38 in 459K79 A88 90 in 450132 В60 63 in 459117 B115 118 in 450155 3/315 31 in 459J21 
АЗ? 39 in 459K80 A89 91 in 459L33 B61 64 in 459M18 B116 119 in 450156 31335 33 in 459J22 
A38 40 in 459K81 A90 92 in 459L34 B62 65 in 459M19 B118 121 іп 450157 3V355 35 in 45923 
A39 41 in 459K82 A92 94 in 459L36 B63 66 in 459M20 B120 123 in 450158 31375 37 in 450,24 
А40 421п 459K83 A93 95 in 459L37 B64 67 in 459M21 B123 126 in 450159 3/475 4Тіп 45027 
M1 43 in 459K84 A94 96 in 459L38 B65 68 in 459M22 B124 127 in 459L60 3V500 50 in 45928 
А42 44 in 459K85 A95 97 in 459L39 B66 69 in 459M23 B126 129 in 459L61 3V530 53 in 45929 
А43 45 in 459K86 A96 98 in 459L40 B67 70in 459M24 B128 131 in 450162 2/560 5біп 45030 
M4 46 in 459K87 A97 99 in 450141 В68 71in 459M25 B130 133 in 450163 3V600 60 in 459J31 
M5 47 in 459K88 A98 100 in 459L42 B69 72 in 459M26 B133 136 in 450164 3/630 63 in 459J32 
M6 48 in 459К89 A100 102 in 459K52 B70 73 in 459M27 B135 138 in 450165 3/670 67 in 45933 
А47 40 in 459К90 A103 105 in 459K54 B71 74 in 459M28 B136 139 in 459L66 3V710 Tiin 459J34 
M8 50 in 459K01 A105 107 in 459K55 B72 75 in 459M29 B138 141 in 458002 31750 75 in 45935 
M9 51 in 459K92 A110 112 in 459K56 B73 76 in 459M30 B140 143 in 450167 3/800 80 in 459,36 
А50 52 in 459K93 A112 1i4in 459K57 B74 TT in 459M31 B142 145 in 450168 3/900 90 іп 45937 
A51 53 in 459К94 A120 122 in 459K58 В75 78 in 459M32 B144 147 іп 450160  5V (56" Top Width by 1752" 
А52 54in 459K05 A128 130 in 459K59 B76 79 in 459M33 B148 151 in 459L70 Мот. Thickness) 
А53 55 in 459К96 A136 138 in 459K60 B77 80 in 4501134 В150 153 in 459L71 5V710 “in 459K47 
А54 56 in 459K97 A144 146 in 459K61 B78 81 in 459M35 B154 157 in 459L72 5V750 75 in 459K48 
А55 57 in 459K98 B (2¥42" Top Width by 1357" B79 82 in 4591136 B158 161 in 459L73 5V850 85 in 459K49 
А56 58 in 459K99 | Nom. Thickness) B80 83 in 45937 B162 165 in 459L74 5V900 90 in 459K50 
А57 59 in 459L01 B26 29 in 459L82 В81 84 in 459M38 B166 169 in 488275 5V950 95 in 459K51 
A58 60 in 459L02 B28 31 in 459L84 B82 85 in 459M39 B173 176 in 459L75 5V1000 100 in 459K38 
А59 61 in 459L03 B30 33 in 450186 B83 86 in 459M40 B180 183 in 459L76 5V1060 106 in 459K39 
A60 62 in 459L04 B31 34 in 459L87 B84 87 in 459M41 B190 193 in 459L77 5V1120 112 in 459K40 
A61 63 in 459L05 B32 35 in 450188 B85 88 in 459M42 B195 198 in 459L78 5V1180 118 in 458768 
A62 64 in 459106 В33 36 in 450189 B86 89 in 459M43 B210 213 in 459L79 5V1250 125 in 459K41 
A63 65 in 459L07 B34 37 in 459L90 B87 90 in 459M44 B240 242 in 459L80 5V1320 132 in 459K42 
A64 66 in 450108 835 38 in 459191 В88 9f in 459M45 C (/&" Top Width by 175" 5V1400 140 in 459K43 
A65 67 in 459L09 B36 39 in 450192 B89 92 in 459М46 | Nom. Thickness) 5V1500 150 in 459K44 
A66 68 in 459L10 B37 40 in 450193 В90 93 in 459M47 C75 19 in 459M76 5V1600 160 in 458T69 
A67 69 in 459L11 B38 41 in 459L94 В91 94 іп 4591148 C85 89 in 459M78 5V1700 170 in 459K45 
A68 70 in 459L12 B39 42 in 459195 В92 95 in 459M49 C90 94 in 459M79 5V2120 212іп 459K46 
A69 7i in 459L13 B40 43 in 459L96 B93 96 in 459M50 C96 100 in 459М80 5V2360 236іп 458174 
А70 72 in 459L14 B41 44 in 450197 B94 97 in 459M51 C105 109 in 459M60 5V2500 250іп 458175 
B42 45 in 459L98 C109 113 in 459M61 5V2800 280іп 458177 
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*^ |GRAINGER.COM V-Belts 


CAD 


Torque-Flex HY-T Wedge 


AX, BX, CX, 3VX, and 5VX aS EX CX 


3VX БУХ 


Ваш Edge Cogged V-Belts Vo" x Sie" 21/2" x 13/52" TA" x 17/32" Эв" x 16" ба” x 17/32" 


Torque-Flex and HY-T Wedge belts are fully cogged to provide the flex- static-conductive EPDM, providing a broader temperature range than ever 
ibility needed to keep their high-traction rubber edges in contact with the before (-40° to 230°F). Built to Matchmaker specifications so all belts of the 
sheave grooves, helping you achieve the horsepower you need at a lower same size are within the matching tolerances set by the ARPM (Association of 
total drive cost. Produced with highly engineered oil- and heat-resistant and Rubber Products Manufacturers). For additional sizes, go to Grainger.com. 
Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item 
No. L No. No. L No. No. E No. No. L No. 
АХ(/ Тор Width by %46" Thick) BX (2¥42" Top Width by 1342" Thick) BX (4/42 Top Width by 1352" Thick) (Cont.) 5VX (54" Top Width by 1757" Thick) 
AX20 22 in 459166 ВХ27 30 in 459P57 BX113 116 in 459P41 5VX450 45 in 459N28 
AX21 23 in 459N67 BX28 31 in 459P58 BX115 118 in 459P42 5VX470 47 in 459N29 
AX22 24 in 459N68 BX29 32 in 459P59 BX116 119 in 459P43 5VX490 49 in 459N30 
AX23 25 in 459N69 BX30 33 in 459P60 BX120 123 in 459P44 5VX500 50 in 459N31 
AX24 26 in 459N70 BX31 34 in 459P61 BX123 126 in 485D38 5VX510 51 in 459N32 
AX25 27 in 459N71 BX32 35 in 459P62 BX124 127 in 459P45 5VX530 53 in 459N33 
AX26 28 in 459N72 BX33 36 in 459P63 BX126 129 in 459P46 5VX540 54 in 459N34 
AX27 29 in 459N73 BX34 37 in 459P64 BX128 131 in 459P47 5VX550 55 in 459N35 
AX28 30 in 459N74 BX35 38 in 459P65 BX133 136 in 459P48 5VX560 56 in 459N36 
AX29 31 in 459N75 BX36 39 in 459P66 BX136 139 in 459P49 5VX570 57 in 459N37 
AX30 32 in 459N76 BX37 40 in 459P67 BX144 147 in 459P50 5VX580 58 in 459N38 
AX31 33 in 459N77 BX38 41 in 459P68 BX148 151 in 485D39 5VX590 59 in 459N39 
AX32 34 in 459N78 BX39 42 in 459P69 BX150 153 in 459P51 5VX600 60 in 459N40 
AX33 35 in 459N79 BX40 43 in 459P70 BX154 157 in 485040 5VX610 61 in 459N41 
AX34 36 in 459N80 ВХ41 44 in 459P71 BX158 161 in 459P52 5VX630 63 in 459N42 
AX35 37 in 459N81 BX42 45 in 459P72 BX162 165 in 459P53 5VX650 65 in 459N43 
AX36 38 in 459N82 BX43 46 in 459P73 BX173 176 in 459P54 5VX660 66 in 459N44 
AX37 39 in 459N83 BX44 47 in 459P74 BX180 183 in 459P55 5VX670 67 in 459N45 
AX38 40 in 459N84 BX45 48 in 459P75 BX195 198 in 459P56 5VX680 68 in 459N46 
AX39 41 in 459N85 BX46 49 in 459P76 BX240 243 in 459H55 5VX690 69 in 459N47 
АХ40 42 in 459N86 BX47 50 in 459P77 CX (/&" Top Width by "42" Thick) 5VX710 Тііп 459448 
AX41 43 in 459N87 BX48 51 in 459P78 CX90 94 in 459R35 5VX730 73 in 459N49 
АХ42 44 in 459N88 BX49 52 in 459P79 CX105 109 in 459R29 5VX740 74in 459N50 
АХАЗ 451п 459189 ВХ50 53 in 459P80 CX112 116 in 459R30 5VX750 75in 459N51 
АХ44 4біп 459890 BX51 54 in 459P81 CX120 124 in 459R31 5VX780 78 in 459N52 
АХ45 4Тіп 459491 ВХ52 55 іп 459Р82 CX128 132 in 459R32 5VX800 80 in 459N53 
AX46 48 in 459N92 BX53 56 in 459P83 X136 140 in 459R33 5VX810 81 in 459N54 
АХАТ 49 in 459N93 BX54 57 in 459P84 CX144 148 in 459R34 5VX830 83 in 459N55 
АХ48 50 in 459N94 BX55 58 in 459P85  |3VX (34" Top Width by 94e" Thick) 5VX840 84 in 459N56 
АХ49 51 in 459N95 BX56 59 in 459P86 3VX250 25 in 459M86 5VX850 85 in 459N57 
АХ50 52 in 459N96 BX57 60 in 459P87 3VX265 26.5 in 459M87 5VX860 86 in 459N58 
АХ51 53 іп 459N97 BX58 61 in 459P88 3VX280 28 in 459M88 5VX880 88 in 459N59 
AX52 54 in 459N98 BX59 62 in 459P89 3VX300 30 in 459M89 5VX900 90 in 459N60 
AX53 55 in 459N99 BX60 63 in 459P90 31Х315 31.5 in 459M90 5VX930 93 in 459N61 
AX54 56 in 459P01 BX61 64 in 459P91 3VX335 33.5 in 459M91 5VX950 95 in 459N62 
АХ55 57 in 459P02 BX62 65 in 459P92 3VX355 35.5 in 459M92 5VX960 96 in 459N63 
АХ56 58 іп 459P03 BX63 66 in 459P93 3VX375 37.5 in 459M93 5VX1000 100 in 459N11 
АХ57 59 in 459P04 BX64 67 in 459P94 3VX400 40 in 459M94 5VX1030 103 in 459N12 
АХ58 60 in 459P05 BX65 68 in 459P95 3/Х425 42.5 in 459M95 5VX1060 106 in 459N13 
AX59 61 in 459P06 BX66 69 in 459P96 3VX450 45 in 459M96 5VX1080 108 in 459N14 
AX60 62 in 459P07 BX67 70 in 459P97 3VX475 47.5 in 459M97 5VX1120 112 in 459N15 
AX61 63 in 459P08 BX68 Тііп 459Р98 3VX500 50 in 459M98 5VX1150 115 in 459N16 
AX62 64 in 459P09 BX70 73 in 459P99 3VX530 53 in 459M99 5VX1180 118 in 459N17 
AX63 65 in 459P10 BX71 74 in 459R01 3VX560 56 in 459N01 5VX1230 123 in 459N18 
AX64 66 in 459P11 BX72 75 in 459R02 3VX600 60 in 459N02 5VX1250 125 in 459N19 
AX65 67 in 459P12 BX73 76 in 459R03 3VX630 63 in 459N03 5VX1320 132 in 459N20 
AX66 68 in 459P13 BX74 77 in 459R04 3VX670 67 in 459N04 5VX1400 140 in 459N21 
AX67 69 in 459P14 BX75 78 in 459R05 3VX710 71 in 459N05 5VX1500 150 in 459N22 
AX68 70 in 459P15 BX76 79 in 459R06 3VX750 75 in 459N06 5VX1600 160 in 459N23 
AX69 71 in 459P16 BX77 80 in 459R07 3VX800 80 in 459N07 5VX1700 170 in 459N24 
АХ70 72 in 459P17 BX78 81 in 459R08 3VX850 85 in 459N08 5VX1800 180 in 459N25 
AX71 73 in 459P18 BX79 82 in 459R09 3VX900 90 in 459N09 5VX1900 190 in 459N26 
АХТ2 74in 459P19 BX80 83 in 459R10 3VX950 95 in 459N10 5VX2000 200 in 459N27 
АХТЗ 75 in 459P20 ВХ81 84 in 459R11 3VX1000 100 in 459M81 
AX74 76 in 488277 BX82 85 in 459R12 3VX1060 106 in 459M82 
АХТ5 ТТ іп 459Р21 BX83 86 in 459R13 3VX1120 112 in 459M83 
АХТТ 79 in 459P22 BX84 87 in 459R14 3VX1180 118 in 459M84 
AX78 80 in 459P23 BX85 88 in 459R15 3VX1250 125 in 459M85 
АХ79 81 in 459P24 BX86 89 in 459R16 
AX80 82 in 459P25 BX87 90 in 459R17 
AX81 83 in 485D36 BX88 91 in 459R18 
AX82 84 in 459P26 BX89 92 in 459R19 S А 
AX83 85 in 459P27 BX90 93 in 459R20 Keep tock 
AX85 87 in 459P28 BX91 94 in 459R21 Inventory Management 
AX86 88 in 459P29 BX92 95 in 459R22 
AX87 89 in 459P30 BX93 96 in 459R23 TAKE CONTROL OF YOUR STUFF 
Б 00 und ШЕН чат EI What if there were an easier way to ensure you have 
In In Н Б Н H n 
AX93 95 in 485037 ВХ96 gin 459R26 the right parts in the right place at the right time? 
AX95 97 in 459P33 BX97 100 in 459R27 Put Grainger’s expertise to work for you. It’s almost 
AX96 98 in 459P34 BX98 101 in 485D41 ; i ; 4 
ТОБ 1071 45854 BXa9 10211 258828 like managing your inventory on autopilot. 
AX120 122 in 459N65 BX100 103 in 459P35 Inventory managed. Space organized. 
BX103 106 in 459P36 ; 
BX105 108 in 459P37 Time and money saved. 
ВХ106 109 in 459Р38 Grainger KeepStock solutions are subject to customer eligibility and agreements. 
BX108 111 in 459P39 К 
ВХ112 115 in 459P40 ? Learn more at grainger.com/keepstock 
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Banded Cogged V-Belts D 


HY-T Torque Team belts are designed and built to deliver superior perfor- 
mance. Belts provide high-strength and high-horsepower capacity. The 
tough fabric backing provides the maximum longitudinal flexibility and lateral 
227 i strength to withstand the dynamic forces acting on the belt. Static conduc- 

g tive and resistant to heat, oil, ozone, and abrasion. Ideal for pulsating loads, 
high-capacity drives, and short center heavy-duty drives. Manufactured to 
tolerances set by the ARPM (Association of Rubber Products Manufacturers). 
For additional sizes, go to Grainger.com. 


BX 3 Rib 


Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item Industry Outside Item 
No. L No. No. L No. No. L No. No. L No. No. L No. 
BX 2 Rib (1 276" Top Width BX З Rib (1 5264" Top Width BX 4 Rib (2 4%ы" Top Width ВХ 5 Rib (3 196" Top Width BX 6 Rib (3 527" Top Width 
hy 1342" Thick) by 1342" Thick) hy 1322" Thick) (Cont.) by 1342" Thick) (Cont.) by 1352" Thick) (Cont.) 

2/BX46 49 in 458V37 3/BX46 49 in 458X38 4/BX60 63 in 458255 5/BX62 65 in 459066 6/BX65 68 in 459F71 
2/ВХ48 51in 458V38 3/BX48 51 in 458X39 4/BX61 64 in 458256 5/BX63 66 in 459067 6/BX66 69 in 459F72 
2/BX50 53 in 458V39 3/BX50 53 in 458X40 4/BX63 66 in 458258 5/BX64 67 in 459668 6/BX67 70 in 459F73 
2/BX51 54in 458V40 3/BX52 55in 458X41 4/BX64 67 in 458759 5/ВХ65 68 іп 459669 6/ВХ68 71 in 459F74 
2/BX52 55 in 458V41 3/BX53 56 in 458X42 4/BX65 68 in 458260 5/BX66 69 in 459C70 6/BX70 73 in 459F75 
2/BX53 56 in 458V42 3/BX54 57 in 458X43 4/BX66 69 in 458261 5/BX67 70 in 459C71 6/BX71 74 in 459F76 
2/BX54 57 in 458V43 3/BX57 60 in 458X46 4/BX67 70 in 458262 5/BX68 71in 459072 6/BX72 75 in 459F77 
2/BX57 60 in 458V46 3/BX58 61 in 458X47 4/BX68 71in 458263 5/BX70 73 in 459673 6/BX73 76 in 459F78 
2/BX58 61 in 458V47 3/BX59 62 in 458X48 4/BX70 73 іп 458764 5/BX71 74 in 459674 6/ВХ74 77 in 459F79 
2/BX59 62 in 458V48 3/BX61 64 in 458X50 4/BX71 74in 458265 5/BX72 75 in 459075 6/BX75 78 in 459F80 
2/BX61 64 in 458/49 3/BX63 66 in 458X52 4/ВХ72 75 іп 458766 5/BX73 76 in 459676 6/BX77 80 in 459F81 
2/BX63 66 in 458/51 3/BX64 67 in 458X53 4/BX73 76 in 458267 5/BX74 77 in 459C77 6/BX78 81 in 459F82 
2/BX64 67 in 458V52 3/BX66 69 in 458X54 4/BX74 77in 458268 5/BX75 78 in 459078 6/BX79 82 in 459F83 
2/BX65 68 in 458V53 3/BX67 70 in 458X55 4/BX75 78 in 458269 5/BX77 80 in 459079 6/BX80 83 in 459F84 
2/BX67 70 in 458/54 3/BX68 71 in 458X56 4/BX77 80 in 458270 5/BX78 81 in 459C80 6/BX81 84 in 459F85 
2/BX68 71in 458V55 3/BX70 73 іп 458Х57 4/ВХ78 81 in 458771 5/BX79 82 in 459681 6/BX82 85 in 459F86 
2/BX70 73 in 458V56 3/BX71 74 in 458X58 4/BX79 82 in 458272 5/BX80 83 in 459082 6/ВХ83 86 in 459F87 
2/ВХ71 74 іп 458/57 3/BX72 75 іп 458X59 4/BX80 83 in 458273 5/BX81 84 in 459683 6/ВХ85 88 in 459F88 
2/BX72 75 іп 458V58 3/BX73 76 in 458X60 4/BX81 84 in 458274 5/BX82 85 in 459084 6/BX87 90 in 459F89 
2/BX73 76 in 458V59 3/BX74 77 in 458X61 4/ВХ82 85 іп 458715 5/ВХ83 86 in 459085 6/BX90 93 in 459F90 
2/BX74 77in 458V60 3/BX75 78 in 458X62 4/BX83 86 in 458276 5/BX85 88 in 459086 6/ВХ93 96 іп 459Ғ91 
2/ВХ75 78 іп 458V61 3/BX77 80 in 458X63 4/BX85 88 in 458777 5/BX87 90 in 459687 6/ВХ95 98 іп 459Ғ92 
2/ВХ77 80іп 458/62 3/BX78 81 in 458X64 4/ВХ87 90 іп 458778 5/ВХ90 93 in 459088 6/BX97 100 in 459F93 
2/BX78 81 in 458V63 3/BX79 82 in 458X65 4/BX90 93 in 458779 5/BX93 96 in 459089 6/BX99 102 in 459F94 
2/BX79 82 in 458V64 3/BX80 83 in 458X66 4/BX93 96 in 458280 5/BX95 98 in 459C90 6/BX100 1031 іп 459Ғ36 
2/ВХ80 83 in 458V65 3/BX81 84 in 458X67 4/BX95 98 in 458281 5/BX97 100 in 459692 6/ВХ108 іп 459Ғ39 
2/ВХ81 84 іп 458/66 3/BX82 85 in 458X68 4/ВХ99 102 іп 458783 5/BX99 102 in 459093  |3VX 3 Rib (1 964" Top 


2/BX82 85 in 458V67 3/BX87 90 in 458X69 4/BX100 103 in 458719 5/BX100 103 in 459C28 Width by %46" Thick) 
2/BX83 86 in 458V68 3/BX88 91 in 458X70 4/BX108 tt in 458222 5/BX1 m Tit in 459C31 3/3VX750 75 in 458W46 


2/BX85 88 in 458V69 3/BX90 93 in 458X71 4/BX110 113 in 458223 5/BX110 113 in 459032 3/3VX950 95 in 458W49 
2/BX87 90 in 458V70 3/BX93 96 in 458X72 BX 5 Rib (3 1964" Top Width BX 6 Rib (3 31⁄2" Top Width ЗУХ 4 Rib (1 336" Top 
2/BX88 91 іп 458/71 3/ВХ99 102 in 458X74 һу 347" Thick) by 1227" Thick) Width by 546" Thick) 
2/BX90 93 in 458V72  |BX4Rib (2 4/4" Top Width 5/BX46 49 in 459052 6/BX46 49 in 459F57 4/3VX800 80 in 458Y48 
2/BX93 96 in 4581173 Бу 1342" Thick) қ 5/BX48 51 in 459C53 6/BX48 51 in 459F58 4/3VX1120 112іп 458Y31 
2/BX95 98 in 458V74 4/BX46 49 in 458743 5/BX50 53 in 459054 6/BX50 53 in 459F59 | 3VX 6 Rib (2 %2" Top 
2/BX99 102 in 458V76 4/BX48 51 in 458244 5/BX51 54 in 459C55 6/BX51 54 in 459F60 Width Бу 546" Thick) 
2/BX100 103 in 458V12 4/BX50 53 in 458245 5/BX52 55 in 459C56 6/BX52 55 in 459F61 6/3VX1000 100іп 459D49 
2/BX108 111 in 459G57 4/BX51 54 in 458246 5/BX53 56 in 459C57 6/BX54 57 in 45962  5VX2Rib (1 176a" Top 
2/BX110 113 in 458V15 4/BX52 55 in 458247 5/BX54 57 in 459C58 6/BX55 58 in 459F63 | Width by 1722" Thick) 
2/BX112 115 in 459658 4/BX53 56 in 458748 5/BX55 58 in 459C59 6/BX57 60 in 459F64 2/5VX530 53 in 458070 
2/ВХ120 123 іп 459059 4/ВХ54 57іп 458749 5/BX56 59 in 459C60 6/BX58 61 in 459F65 2/5VX600 60 in 458072 
2/BX128 131 in 459660 4/BX57 60 in 458252 5/BX57 60 in 459C61 6/BX60 63 in 459Ғ66 2/5VX630 63 in 458U73 
4/BX58 61 in 458253 5/BX58 61 in 459C62 6/BX61 64 in 459F67 Бүх З Вір (1 76" Top Width 
4/BX59 62 in 458254 5/BX59 62 in 459063 6/BX62 65 in 459F68 by 1742" Thick) 


5/BX60 63in 459664 6/BX63 66 in 459F69 T 
B/BX61 — бп 459665 | —6/BX64 67m 459F70 | 9 A900 . 96in 458М75 


Qintinental $ 
Banded V-Belts dn 
Constructed of multiple V-belts fused together to B Section—Have a classical design and are for use 


create ribs in a V-belt with reinforced backing. They with drive systems that require power transmission 
offer more stability than multiple, single V-belts, and of 1 HP or greater. 


provide additional protection against heat and oil. 5V Section and 8V Section—Belts have a wedge 
Belts are used in applications where multiple V-belts design and have a smaller top width and a deeper 
are needed but speed fluctuations, misalignment, profile than classical V-belts. They can transfer 


and vibration might cause single belts to whip, turn higher power than classical V-belts of the same size. 
over, or slide off the pulley. 


Industry Outside Пет Industry ше tom 
0. о 

B 2 Rib (1 27а" Top Width һу 1342" Thick) B 8 Rib (5 rs Тор Width by 1322" Thick) 
2/B124 127 in 458V20 8/B195 198 in 459656 
2/B136 139 in 458V23 5V 4 Rib (2 "T "Тор Width by 1752" Thiel 
2/B148 151 in 458V26 4/5V14 140 in 458Y58 
2/B150 153 in 458V27 47511 300 180 in 458Y62 

ВЗ Rib (1 5/64" Top Width by 1352" Thick) 5V 5 Rib Jd Yea" Тор Width by 17/2" Thick) 
3/В116 119 іп 458Х20 d in 459472 
3/B148 151 in 458X28 P7300 6 in 459476 
3/B158 161 in 458X30 8V 2 Rib (2" Тор Width by 2%2" Thick] 

B 4 Rib (2 4/4" Top Width by 1322" Thick) 2/8/2360 236 іп 458096 
4/8128 131 in 458228 2/8V2500 250 in 458097 
4/B136 139 in 458230 8V 3 Rib (3" Dg Width by 2%2" um 
4/B158 161 in 458235 3/8V1060 106 in 458W86 

B 5 Rib (3 19%" Top Width by 2" Thick) 8V 5 Rib d " ind Width by 2%2" ТЕК 
5/B158 161 in 450044 106 іп 459A97 

B 6 Rib (3 57" Top Width by 1382" Thick) 8V6 " [s Top Width by 2952" Eun 
6/B136 139 in 459F45 6/8V1120 112 in 459F07 
6/B144 147 in 459F47 6/8V1800 180 in 459F15 
6/B148 151 in 459M58 6/8/2240 224 in 459F19 
6/B158 161 in 459F49 6/8V2500 250 in 459F21 
6/B173 176 in 459F51 
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Metric Raw-Edge = 
Cogged V-Belts ED 


Suitable for industrial applications such as textile mills, 
machine applications, and food processing, where metric cross 
sections are required. Manufactured to tolerances set by the 
ARPM (Association of Rubber Products Manufacturers). SPA, 
SPB, SPC, and XPC belt types are available on Grainger.com. 


POWER TRANSMISSION 
V-Belts & Accessories 


Metric V-Belts 


Industry Outside Item Industry Outside kom Industry Outside йет í 
No. L No. No. L 0. 0. Wrapped construction for wear 
XPZ (1 Отт Тор Width by 8mm Thick) XPA (13mm Top Width by 10mm Thick] XPA (13mm Top Width by p pp d : БИО 
ХР2787 787 mm 1NJU4 | ХРА1000 1,000 mm 1NJV4 | 10mm Thick) (Cont.) and oil resistance 
(rae) от ш 159) үт МШ e Шат ШЫ” | These heat, oil omne, an fame resistant bets 
XPZ925 925 mm 1NJZ4 | XPA1120 1,120 mm INJV2 | XPA2800 2.800 mm 1NJY9 help transfer motion between pulleys with metric 
кы тт ТЫМ APA 122m Т OLLI Ton Width by тїт її) E | cross sections. Suitable for use in industrial applica- 
ion Қ ОШ т Ы тт | od processing plante. Manufacture erances 
07 mm mm 942 mm food processing plants. Manufactured to tolerances 
XPZ1087 1,087 mm 1МКЕБ | XPA1232 1,232 mm 1NJZ6 | ХРВ1400 1,400 mm 1NJZ9 dn 
XPZ1120 1.120 mm 1NJV8 | XPA1250 1,250 mm 1NJV9 | ХРВ1500 1,500 mm 1NJU8 set by the ARPM (Association of Rubber Products 
XPZ1137 1,137 mm TRITT XPA1307 1.307 mm тив ХРВ1590 1,590 mm 1NJZ1 Manufacturers) 
XPZ1150 1,150 mm 1МКС8 | ХРА1320 1,320 mm 1МКСТ | ХРВ1627 1,627 mm 1NKJ9 ў 
усу ае аав. ша S M EE ШЕ) тш сЕ 
Ё mm mm 1 mm No. 
XPZ1212 1.212 mm 1NJY8 XPA1432 1,432 mm 1NJUS XPB1900 1,900 mm 1NJR5 SPB 1 Rib (inn Top Width by 13mm Thick) 
ХР71250 1,250 mm 1МКА8 | XPA1457 1,457 mm 1NJWi | XPB2000 2.000 mm 1NJTG SPB3150 ‚150 mm 1NJW2 
XPZ1270 1270 mm 1МКА2 | ХРА1500 1,500 mm 1NJV3 | XPB2020 2.020 mm 1NKD1 SPB3350 3,350 mm 1NJU3 
ХР71287 1,287 mm 1NKG3 | XPA1532 1,532 mm iNKAi | XPB2120 2,120 mm 1NJR1 5РВ3550 3,550 mm 1NJY7 
XPZ1312 1,312 mm 1NJR3 | ХРА1550 1,550 mm 1NKF7 | XPB2150 2,150 mm 1NKB6 SPB3750 3,750 mm 1NJN9 
ХР71320 1,320 mm 1NJX8 | XPA1600 1,600 mm iNJT4 | XPB2180 2,180 mm 1NKF5 SPB3800 3,800 mm 1NKJ1 
XPZ1340 1,340 mm INKE4 | XPA1632 1,632 mm 1NJN7 | XPB2240 2,240 mm 1NJP9 SPB4000 4.000 mm 1NJW7 
ХР71400 1,400 mm 1NJT3 | ХРА1700 1,700 mm 1NJR6 | XPB2280 2,280 mm 1NKG4 SPB4250 4.250 mm 1NJY6 
XPZ1450 1,450 mm 1МКС6 | ХРА1732 1,732 mm 1NKF4 | XPB2360 2.360 mm 1NJP4 5РВ4500 4,500 mm 1NKC5 
XPZ1500 1,500 mm 1NKD5 | ХРА1757 1,757 mm 1МК62 | XPB2410 2,410 mm 1NJXi SPC 1 Rib Шит Top Width by 18тт Thick) 
ХР71512 1,512 mm 1МКСЗ | ХРА1800 1,800 mm 1NJR7 | XPB2500 2,500 mm 1NJP2 SPC3350 3,350 mm 1NJY5 
ХР71562 1,562 mm 1NJY4 | ХРА1832 1,832 mm 1NJU7 | XPB2530 2,530 mm 1NKA7 SPC3550 3,550 mm 1NJX5 
ХР71587 1,587 mm 1МКАБ | ХРА1857 1,857 mm 1МК61 | ХРВ2650 2,650 mm 1NJP1 5РС3750 3.750 mm 1NKC9 
XPZ1700 1,700 mm 1МЈР5 | XPA1900 1,900 mm iNJT5 | XPB2680 2,680 mm 1NKD2 SPC4000 4,000 mm 1NJU5 
ХР71750 1,750 mm 1МКЕ2 | ХРА1950 1,950 mm 1NKHi | ХРВ2800 2.800 mm 1NJP7 SPC4250 4.250 mm 1NJX4 
XPZ1800 1,800 mm 11023 | XPA2000 2.000 mm 1NJU6 | XPB3000 3,000 mm 1NJR8 SPC4750 4,750 mm 1NJV6 
ХР71900 1,900 mm 1NJU2 | XPA2120 2,120 mm 1NJT7 (XPC (22mm Top Width by 18mm Thick) SPC5300 5,300 mm 1NKJ7 
XPZ1950 1,950 mm 1МЈВ9 | XPA2182 2.182 mm 1NKB9 | XPC2800 2,800 mm 1NJWA SPC5600 5,600 mm 1NJZ7 
XPZ2000 2,000 mm 1NJT2 | XPA2240 2.240 mm 1NKC7 SPC6000 6,000 mm 1NJW3 
ХР72120 2,120 mm 1NJT9 | ХРА2300 2.300 mm 1NKB3 SPC6700 6,700 mm 1NKB7 
ХР72240 2.240 mm 1NKBi | XPA2360 2.360 mm 1NJP3 SPC7500 7,500 mm 1NJT8 
XPZ2500 2.500 mm 1NKG7 | XPA2382 2.382 mm 1NKK2 SPC8500 8,500 mm 1NKG5 
Micro Ribbed V-Belts 
3HEU3 f Dayton 
or Compressors 
These 6-rib belts are for many Dayton, Speedaire, and 
other brand compressors. High tensile strength; oil and 
heat resistant. Manufactured to tolerances set by the 
Я АВРМ (Association of Rubber Products Manufacturers). 
Рау! ton Industry Top Outside Item 
АТ p Т 3x7 
= ^s in in 707 
460J6 Vis in 46 in 3X655 
Variable Speed Belts 490J6 Jis in 49 in 3X542 
Oil- and heat-resistant top cover for dimensional 
stability. Use with belt systems that have smaller 
pulleys, wide speed ranges, high-horsepower TR 
demands, or high-heat applications. Manufactured PowerDrive 505 
to tolerances set by the ARPM (Association of = 
Rubber Products Manufacturers). TB Wood's: 
Industry Top Outside Groove Item Incorporated 6AGK5 
No. Width L Angle No. 
1228V255 yr 26" 28° 3HEU3 
14221290 ж 297 22° 3HEU4 V-Belt « 
1626V290 T 2912" 26° 3HEUS H ` 
с: ШИ | Accessories! sacre ' 
16 32 " : 
1922/338 The" 3413 22° 3HEU8 | Wall Rack—36"L with mounting holes and 
19221363 THs" 362945" 22* 3HEUS i ix в" й u 
i 22/36 Te 397, 22: Sti includes six 6" hooks. Not for V-belts over 72"L. 
16 32 А : " 
: > s Rule—Aluminum slide adjustment and measures _ | 
1922V426 196 437 22 3HEV3 
1922V443 THs" 44347 22* 3HEV4 (31, 4L, 5L, A, B, 3V, and 5V) V-belts up to 100". 6AGK7 
1922V454 THs" 46 22? 3HEV5 With mounting holes 
1922V484 1%" 497 22* 3HEV6G 9 : 
EAE in ES 22 s EH Tension Checker—Compact, spring-loaded. 
1922V604 THs" 61" 227 3HEVO j 2 " 
15571005 En EM LM ЭНЕБИ Adjustable for 10" to 170" belt span and up to 35 
шшш m m diuidi 
8 32 
23221441 The 4437 229 3HEW4 | Sheave Groove Gauge—Handy tool lets you 
2322V481 Ths 482345" 22° 3HEW5 i А 
93291541 V БУИ 22% НЕМЕ quickly check belt section and sheave groove wear. 
2322V601 Tw 602% 22° 3HEW7 Item 
24261343 IVA 35" 26° 3HEW8 Description Brand No. 
2428V345 iw 3571" 28? 3HEW9 Wall Rack Power Drive БАбК5 
2430V345 iw 35V 30° 3HEX1 Rule Power Drive БАСК 10Y311 
2430V354 Tw 36%" 30% ЗНЕХ2 Тепѕіоп Сһескег Power Drive 6AGK7 
2830V363 194" 37W 30° ЗНЕХЗ Sheave Groove Gauge TB Woods 10Y311 
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Timing Belts Details on page А1. mt 
Industry Pitch Item Industry Pitch Item 
No. Length Brand No. No. Length Brand No. 
XL Series, % їп Pitch, % in Wide, Single Sided H Series, Ve in Pitch, 1 in Wide, Single Sided (Cont.) 
60XL037 біп Dayton 1DHH1 800H100 80 in Bando 56КМ06 
70XL037 7in Dayton 1DHH2 900H100 90 in Bando 56KL01 
80Х1037 8in Dayton 1DHH3 1700H100 170 in Bando 56KK40 
90XL037 Qin Dayton 1DHH4 H Series, 17 in Pitch, 1 72 in Wide, Single Sided 
100XL037 10 in Dayton 1DHH5 240H150 24 in Bando 56KN55 
110XL037 itin Dayton 1DHH6 270H150 27 in Bando 56KN19 
120XL037 12 in Dayton 1DHH7 300H150 30 in Bando 56КМ08 
130XL037 13 in Dayton 1DHH8 360H150 36 in Bando 56КМ09 
140XL037 14 in Dayton 1DHH9 390H150 39 in Bando 56KL98 
150XL037 15 in Dayton 1DHJ1 420H150 42 in Bando 56KL87 
160XL037 16 in Dayton 1DHJ2 450H150 45 in Bando 56KL77 
1DHH8 170XL037 17 in Dayton 1DHJ3 480H150 48 in Bando 56KL72 
180XL037 18 in Dayton 1DHJ4 510H150 51in Bando 56KL67 
190XL037 19 in Dayton 1DHJ5 540H150 54 in Bando 56KL62 
I» ETT; p — 200XL037 20 in Dayton 1DHJ6 570H150 57 in Bando 56KL63 
145471 BANDO 210XL037 21 in Dayton 1DHJ7 1700H150 170in Bando 56KK16 
220XL037 22 in Dayton 1DHJ8 H Series, % in Pitch, 2 in Ne. Single Sided 
imi 2400037 im Dayton — —1DHKi- | — 450H200 450 Banio — BBKLT6 
LI in ayton H ІП ando 
Timing Belts 250XL037 25in Dayton 1DHK2 480H200 48 in Bando 56KL14 
= XL, L. Hand HT Series 260XL037 26 in Dayton 1DHK3 540H200 54 in Bando 56KK97 
2^ L Series, % in Pitch, 1⁄2 in Wide, Single Sided 570H200 57 in Bando 56KK99 
= For timing belt pulleys, see page 114 1241050 12.375 іп Dayton 1DHK4 700H200 70 in Bando 56KK73 
; : Р 1501050 15 іп Dayton 1DHK5 750H200 75 in Bando 56KK74 
Quiet operating, low-maintenance synchronous 187L050 18.75 in Dayton 1DHK6 800H200 80 in Bando 56KK63 
imi i iti 210L050 21 in Dayton 1DHK7 900H200 90 in Bando 56KK24 
timing belts ensure nonslip, positive performance 2251050 235 in Daston ТОНКЕ — — 1000H200 100 in Bando 56KK14 
with low tension requirements. 240L050 24 in Dayton 1DHK9 1100H200 110 in Bando 56KK13 
» ў 2551050 25.5 in Dayton 1DHL1 1250H200 125 in Bando 56KK11 
XL Series—Fiberglass cords have seamless 270 1050 FU Dayton 1DHL2 HT ЕРТ Em mm Wide, ШІ Sided — 
" i LI .9 In ayton -9M- mm ando 
construction for smooth operation and to reduce 300L050 30 in Dayton 1DHL4 425-5М-15 425 mm Bando 56KP15 
vibration. They can be installed on trapezoidal tooth 322L050 32.25 in Dayton 1DHL5 450-5M-15 450 mm Bando 56KP09 
i i i 345L050 34.5 in Dayton 1DHL6 500-5M-15 500 mm Bando 56KN97 
pulleys, but the style (or series), pitch, and width 367L050 36.75 in Dayton 1DHL7 535-5М-15 535 тт Bando 56KN89 
of the belt must be compatible with the pulley. 5001050 5 in Day on TDHIS = IE = 555 EN Pando а 56KN85 
i i iri LI ІП ayton eries, ә mm Pitch, mm Wide, single side 
For general purpose applications requiring low to 450L050 45 in Dayton 1DHN1 565-5M-25 565 mm Bando 56KJ64 
moderate amounts of torque. 480L050 48 in Dayton 1DHN2 НТ Series, 8 mm Pitch, 20 mm Wide, Single Sided 
_ f 510L050 51 in Dayton 1DHN3 4808M20 480 mm Dayton 1DHU6 
L Series—Strong fiberglass cords won't stretch 510 n EHE Ш Payton TUNE 2608М20 E mm Бау оп 1DHVI 
" " . LI ayton 
for long life and they can be installed on trapezoidal — series % in Pitch, 36i D Wide, Single Sided 6408M20 640 mm Dayton 1DHV9 
tooth pulleys, but the style (or series), pitch, and 139052 i 1 n gendo EUH fee 720 mm Гау on TT 
Я i ; s in ando mm ayton 
width of the belt must be compatible with the pulley. 2101075 2iin Bando 56KP96 8808M20 880 mm Dayton ТН? 
For general purpose applications requiring low to 2251075 22.5 in Bando 56KP92 9608M20 960 mm Dayton 11/72 
derate amounts of torque 240L075 24 in Bando 56KP79 10408M20 1,040 mm Dayton 12076 
то и que. 255L075 25.5 in Bando 56KP66 11208M20 1,120 mm Dayton 1lVU1 
А " А 2701075 27 in Bando 56КР44 12008М20 1,200 mm Dayton 11VU5 
botn sides in serpentine ives and have MEE E EE азы EE EE 
| j j j LI .e In ando f mm ayton 
both sides in serpentine drives and have neoprene 345L075 34.5 in Bando 56KN84 16008M20 1,600 mm Dayton 1Ш/Х8 
teeth that engage the pulley grooves for precise н 4200 1275 21 іп катан Bando 56KN72 17608М20 1,760 mm Dayton 11/73 
izati i L Series, % in Pitch, 1 in Wide, Single Sided 18008M20 1,800 mm Dayton 1LVZ7 
synchronization from both sides of the belt for long 1241100 2375 Dayton {DHN6 | 20008120 2000 mm Dayton 10WA2 
life. For general-purpose applications requiring low 150 100 | 191 in Day on ТНА? HT Series, 8 mm Pitch, 30 mm n Wide, Single Sided NS 
: L .75 in ayton Dayton 
i ыо шш шш йу оу xm шш ШШ 
inc үрс i L .5 in ayton mm ayton 
H Series—Heat-resistant neoprene teeth provide 240L100 24 in Dayton 1DHP2 6408M30 640 mm Dayton 1DHWi 
full surface contact between belt and pulley for 255L100 25.5 in Dayton 1DHP3 7208M30 720 mm Dayton 1DHW5 
: i 270L100 27 in Dayton 1DHP4 8008M30 800 mm Dayton 1DHW9 
smooth operation and the seamless construction 285L100 28.5 in Dayton 1DHP5 8808M30 880 mm Dayton 1LVR8 
reduces vibration. For general purpose applications 300 К 00 3 20 n Day on TORRE EUR 960 тт Day on ad 
iri L .25 in ayton ,040 mm ayton 
requiring low to moderate amounts of torque. 345L100 34.5 in Dayton iDHP8 | —11208M30 1190 mm Dayton 11VU2 
HT Series—Belts have teeth with a curved profile 367L100 36.75 in Dayton 1DHP9 12008M30 1,200 mm Dayton 11VU6 
i 390L100 39 in Dayton 1DHR1 12808M30 1,280 mm Dayton 1LVX1 
that provides more strength and produces less 420L100 42 in Day on 1DHR2 14408М30 1:440 mm Day on 1LVX5 
backlash (the clearance between the timing belt 450 Н 00 E in Dayton TS Te SO 1.500 mm Day on ms 
“mi H L ІП ayton К тт ayton 
teeth and timing belt pulley grooves) than trapezoi- 510L100 51 in Darium iDHRS | —18008M30 1800 mm Daon 10028 
ОООО gets. For ОБ оп power tools, postal.. DUET 80 n Parion  1DHR7 [HT Series, 8 mm Pitch, 50 mm Wide single sited a 
equipment, sewing machines, ticket dispensers, L Series, in Pitch, Y2 in Wide, Double Sided 920-8M-50 "920 mm 56KL03 
vacuum cleaners, and vending machines. 1871050 18.75 іп Bando 56KL47 НТ Series, 14 mm Pitch, 40 mm Wide, singe Sided 
аи | ШАН 48 in Bando 56KK98 119014M40 1,190 mm Dayton 1LWB5 
Note: 50mm, 85mm, and 115mm wide timing belts are available — L Series, % in Pitch, % in Wide, Double Sided 140014M40 1,400 mm Dayton 1LWB9 
on Grainger.com; search for "timing belts" and Filter Results by TP240L075 24 in Bando 56KK61 161014M40 1,610 mm Dayton itwea 
desired width TP480L075 48 in Bando 56KK44 177814M40 1,778 mm Dayton TLWC8 
i L Series, % in Pitch, 1 in Nue Double Sided 189014M40 1,890 mm Dayton 1LWD3 
Industry Pitch Item TP345L100 34.5 Bando 56KK31 210014M40 2,100 mm Dayton TLWD7 
No. Length Brand No. TP420L100 42i m. Bando 56KK26 231014M40 2,310 mm Dayton 1LWE2 
XL Series, ¥ in Pitch, % i in Hite, Single Sided TP480L100 48 in Bando 56KK23 245014M40 2,450 mm Dayton 1LWEG 
60XL025 Dayton 1DHE7 TP510L100 51 in Bando 56KK21 259014M40 2,590 mm Dayton 1LWF1 
70XL025 T i Dayton ТОНЕВ TP540L100 54 in Bando 56KK20 280014M40 2,800 mm Dayton TLWF5 
80XL025 8in Dayton 1DHE9 Н Series, % in Pitch, 1 in Wide, Single Sided 315014M40 3,150 mm Dayton 1LWF9 
90XL025 9 in Dayton 1DHF1 240H100 24 in Dayton 1DHR8 350014M40 3,500 mm Dayton 11/64 
100XL025 10 in Dayton 1DHF2 270H100 27 in Dayton 1DHR9 385014M40 3,850 mm Dayton 11/68 
110XL025 1iin Dayton 1DHF3 300H100 30 in Dayton 1DHT1 HT Series, 14 mm Pitch, 55 mm Wide, Single Sided 
120XL025 12 in Dayton 1DHF4 330H100 33 in Dayton 1DHT2 119014M55 1,190 mm Dayton 1LWB6 
130XL025 13 іп Dayton 1DHF5 360H100 36 in Dayton 1DHT3 140014M55 1,400 mm Dayton 1LWC1 
140XL025 14 in Dayton 1DHF6 370H100 37 in Bando 56KM97 | 1400-14M-55 1,400 mm Bando 56KJ49 
150XL025 15 in Dayton 1DHF7 390H100 39 in Dayton 1DHT4 161014M55 1,610 mm Dayton 1LWC5 
160XL025 16 in Dayton 1DHF8 420H100 42 in Dayton 1DHT5 210014M55 2.100 mm Dayton 1/08 
170Х1025 17 іп Dayton 1DHF9 450H100 45 in Dayton 1DHT6 231014M55 2,310 mm Dayton 1LWE3 
180XL025 18 in Dayton 1DHG1 480H100 48 in Dayton 1DHT7 245014M55 2.450 mm Dayton 1LWE7 
190XL025 19 in Dayton 1DHG2 510H100 51 in Dayton 1DHT8 259014M55 2,590 mm Dayton 1LWF2 
200XL025 20 in Dayton 1DHG3 540H100 54 in Dayton 1DHT9 280014M55 2,800 mm Dayton 1LWF6 
210XL025 21 in Dayton 1DH64 570H100 57 in Dayton 1DHU1 315014M55 3,150 mm Dayton 1LWG1 
220XL025 22 in Dayton 1DHG5 600H100 60 in Dayton 1DHU2 385014M55 3,850 mm Dayton 1LWG9 
230XL025 23 in Dayton 1DHG6 630H100 63 in Dayton 1DHU3  HTSeries, 14 mm Pitch, 85 mm Wide, Single Sided 
240XL025 24 in Dayton 1DHG7 660H100 66 in Dayton 10904 24501485 2.450 mm Dayton 1LWE8 
250XL025 25 in Dayton 1DHG8 700H100 70 in Dayton 1DHU5 385014M85 3,850 mm Dayton 1LWH1 
260XL025 26 in Dayton 1DHG9 750H100 75 іп Bando 56KM30 
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ContiTech 


Timing Belts 

= For timing belt pulleys, see page 114 

Versatile positive drive belts combine the advantages of V-belts with chain and 
gear for power transmission belting that is efficient and precisely accurate. They 
are engineered to be adaptable to almost any type of drive, from printers to heavy 
industrial milling machines and grinders. 

FALCON PD 

Designed to handle applications with increased horsepower and low torque, as 


Falcon Pd Hawk Pd 


Conti 
Synchrochain 
Carbon 


s E А А Dual 
well as those requiring backside idlers. High-grade rubber blend compound is Hi-Performance 
formulated to resist tooth deformity, increase tooth rigidity, and withstand much Pd 
higher temperatures than polyurethane belts. 
20 mm 30 mm 50 mm 
CONTI SYNCHROCHAIN CARBON | | = WI ИП M 
Developed for extreme applications that require reliable transmission of large ' КЫНДЫН В а No. of nem nm пет 
power outputs, high torques, and high speeds, or with high dynamic stressing. Hawk PI Seres, 8 ui Pitch, Single ia 0. 2. 0. 
Belts allow reverse flexing in multipulley drives. Compatible with other heavy-duty 600 600 mm 75 2UVLA | 20015 | 20016 
rofiles AEM 640 mm 80 2UVL8 | 20009 | 2UVN1 
p . 7208M 720 mm 90 2UVN3 | 2Ш/МА | 2UVN5 
8008M 800 mm 100 2UVN7 | 2UVN8 | 2UVN9 
HAWK PD 8808M 880 mm 110 2UVP2 | 2UVP3 | 2UVP4 
i rafi i ; ; 9608M 960 mm 120 2UWA2 | 2UWA3 | 2UWM 
Universal profile belts made with advanced compounded materials are designed 10408M 1.040 mm 130 UVES UVES UVES 
to fit the majority of high-capacity synchronous drive requirements. 11208M 1,120 mm 140 2UVF7 2UVF8 2UVF9 
и ң ) 12008M 1,200 mm 150 2UVG2 | 20063 | 2UVG4 
Note: 85mm Hawk Pd timing belts are available on Grainger.com. 12808М 1,280 mm 160 2UVG6 2UVG7 2UVG8 
14408M 1,440 mm 180 2UVH1 27805 | 2UVH2 
DUAL HI-PERFORMANCE PD 16008M 1,600 mm 200 2Ш/Н4 | 2UVH5 | 2UVH6 
Double-sided belts provide compactness and greater horsepower capacity in 178080 1:800 ШШ 220 AR ANA 201 
precision drives with synchronized reverse-rotation drive shafts. Specialty rubber 20008M 2,000 mm 250 20037. 2UVJ8 | 2UVJ9 
compound has excellent oil, heat, ozone, and abrasion resistance, for extended 2M 250 ШІП 300 ANKE AUS A 
belt life. 2800 8M 2.800 mm 350 2UVL1 2UVL2 | 2UWP7 
20 mm 30 mm 50 mm 
SILENTSYNC SERIES Width Width Width 
Self-tracking timing belts feature an aramid cord so they don't need retensioning ашыу Number" ШЕП pa nem item п 
and have helical teeth for quiet operation and less vibration in low noise and low Dual ш; Terformance Pd Series, 8 mm Pitch, NEN Sided — 
vibration drive systems. These industrial timing belts are suitable for use in hori- D800 8M 800 mm 1 = 2UWF2 = 
zontal drives and the nitrile rubber construction resists coolants, oil, and ozone. D960 8M 960 mm 120 = 2UWF3 = 
D1040 8M 1,040 mm 130 2UWAG — = 
Note: Additional size Continental ContiTech timing belts are available on Grainger.com. D1120 8M 1,120 mm 140 = 2UWAT = 
D1200 8M 1,200 mm 150 = 2\ЛМАВ — 
12mm | 21mm | 36mm D1280 8M 1,280 mm 160 = 2UWAS = 
| . Width Width Width D1440 8M 1,440 mm 180 2UWCi | 2UWC2 | 2UWC3 
Abbreviated Pitch No. of Item Item Item D1600 8M 1.600 mm 200 2UWCA 2UWC5 2UWCE 
Industry Number* Length Teeth No. No. No. D1760 8M 1760 mm 220 = 2UWC8 2UWCO 
Falcon Pd Series} 8 mm Pitch, Single Sided D1800 8M 1.800 mm 225 2UWD2 2UWD3 — 
8GTR-640 640 mm 80 2UVY8 2UVY9 2UVZ1 D2000 8M 2:000 mm 250 = 2UWD5 — 
8GTR-720 720 mm 90 2UVZ2 | 2UVZ3 20074 D2400 8M 2.400 mm 300 2UWD6 | 2UWD7 | 2UWD8 
8GTR-800 800 mm 100 2UVZ5 2UVZ6 2UVZ7 D2600 8M 2.600 mm 325 = 2UWD9 2UWE1 
8GTR-896 896 mm 112 2UVZ8 | 2UVZ9 | 2UWAT D2800 8M 2.800 mm 350 2UWE2 | 2UWE3 | 2UWE4 
8GTR-1000 1,000 mm 125 2UVP6 2UVP7 2UVP8 D3048 8M 2.048 mm 381 = == 2UWE5 
8GTR-1120 1,120 mm 140 2UVP9 2UVR1 2UVR2 D3280 8M 3.280 mm 410 = = 2UWE7 
8GTR-1200 1,200 mm 150 2UVR3 2UVR4 2UVR5 D3600 8M 3'600 mm 450 = 2UWES 2UWES 
8GTR-1280 1,280 mm 160 2UVR6 | 2UVR7 | 2UVR8 : Pitch No. of Кет 
8GTR-1440 1,440 mm 180 2UVR9 | 20171 2UVT2 Industry Number Length Teeth No. 
8GTR-1600 1,600 mm 200 2UVT3 | 2UVT4 | 2UVTS SilentSync Series, 8 mm Pitch. “Single Sided 
8GTR-1792 1,792 mm 224 2UVT6 2UVT7 2UVT8 Y-720 16 mm 720 mm 90 45PL36 
8GTR-2000 2,000 mm 250 2UVT9 2UVU1 2UVU2 Y-800 16 mm 800 mm 100 45PL37 
8GTR-2240 2,240 mm 280 2UVU3 2UVU4 2UVU5 Y-896 16mm 896 mm 112 45PL38 
8GTR-2400 2,400 mm 300 2UVU6 2UVU7 2UVU8 Y-1120 16 mm 1120 mm 140 45PL40 
8GTR-2520 2,520 mm 315 2UVU9 2UVX1 2UVX2 Y-1200 16 mm 1 "200 mm 150 45PL41 
8GTR-2840 2,840 mm 355 2UVX3 2UVX4 2UVX5 W-800 32 mm 800 mm 100 45PL51 
8GTR-3200 3,200 mm 400 2UVX6 2UVX7 2UVX8 W-896 32 mm 896 mm 112 45PL52 
8GTR-3600 3,600 mm 450 2UVX9 2UVY1 2UVY2 W-1000 32mm 1.000 mm 125 45PL53 
8GTR-4000 4,000 mm 500 2UVY3 2UVY4 2UVY5 W-1120 32 mm 1 120 mm 140 45PL54 
8GTR-4480 4,480 mm 560 2UVY6 2UVY7 — W-1200 32mm 1:200 mm 150 45PL55 
12mm | 21mm | 36mm W-1280 32 mm 1,280 mm 160 45PL56 
Width Width Width W-1440 32 mm 1,440 mm 180 45PL57 
Abbreviated Pitch No. of Item Item Item W-1600 32 mm 1,600 mm 200 45PL58 
Industry Number* Length Teeth No. No. No. W-1792 32 mm 1,792 mm 224 45PL59 
Conti Synchrochain Carbon Series, 8 mm Pitch, Single Sided W-2000 32 mm 2,000 mm 250 45PL60 
CTD8M-640 640 mm 39GC56 | 39GD55 | 39GC15 W-2400 32 mm 2,400 mm 300 45PL62 
CTD8M-720 720 mm 90 39GC66 | 39GC64 | 39GC45 SilentSync Series, 14 mm Pitch, Single Sided 
CTD8M-800 800 mm 100 39GD03 | 39GC80 | 39GC53 B-1568 35 mm 1,568 mm 112 45PL68 
CTD8M-896 896 mm 112 39GC40 | 39GD46 | 39GC31 B-1750 35 mm 1,750 mm 125 45PL69 
CTD8M-1000 1,000 mm 125 39GC41 | 39GC29 | 396023 B-1960 35mm 1,960 mm 140 45PL70 
CTD8M-1120 1,120 mm 140 39GD39 390041 | 39GD26 B-2100 35mm 2,100 mm 150 45PL71 
CTD8M-1200 1,200 mm 150 39GD91 | 39GC81 | 39GD12 B-2240 35 mm 2,240 mm 160 45PL72 
CTD8M-1280 1,280 mm 160 39GD06 | 396096 | 39GD57 B-2380 35mm 2.380 mm 170 45PL73 
CTD8M-1440 1,440 mm 180 39GD80 | 39GC57 390044 B-2800 35 mm 2,800 mm 200 45PL76 
CTD8M-1600 1,600 mm 200 39GC86 | 396077 | 396069 6-1400 52.5 mm 1,400 mm 100 45PL81 
CTD8M-1792 1,792 mm 224 39GD27 | 39GC59 | 396097 6-1750 52.5 mm 1,750 mm 125 45PL83 
CTD8M-2000 2,000 mm 250 39GC89 | 39GC62 | 396061 G-2660 52.5 mm 2,660 mm 190 45PL89 
CTD8M-2240 2,240 mm 280 39GD92 | 39GC92 390090 6-3500 52.5 mm 3,500 mm 250 45РМ26 
CTD8M-2400 2.400 mm 300 39GD30 | 39GC39 | 39GC99 0-1400 70 mm 1,400 mm 100 45PL94 
CTD8M-2520 2,520 mm 315 39GD67 | 39GC42 390036 0-2380 70mm 2,380 mm 170 45PMO1 
CTD8M-2840 2,840 mm 355 39GC28 | 39GD49 | 39GC60 0-2660 70mm 2,660 mm 190 45PM03 
CTD8M-3200 3,200 mm 400 39GD79 | 39GC13 | 39GC20 0-2800 70mm 2,800 mm 200 4БРМ04 
CTD8M-3600 3,600 mm 450 39GC73 | 39GD56 | 396021 R-2100 105 mm 2,100 mm 150 45PM10 
CTD8M-4000 4,000 mm 500 39GC69 390073 | 396066 R-2240 105 mm 2,240 mm 160 45PM11 


* To complete Mfr. Model No., add millimeter width. 
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Round Belting & Welding Kits 
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= 


Hollow Core 
15V470 


3i Fenner Drives EAGLE. 
Eagle Round Belting 


= Temp. range: -22? to 150°F 


» Sold in 100-ft. lengths 


Solid Core Solid Core 
15V482 Metal-Detectable 
30D659 


= 


Connector 


15V476 


Polyurethane belts can be cut to required length; weld endless or use 
connectors for hollow-core belts to extend length. Smooth belts are FDA 
compliant. Solid-core metal-detectable belting is used in food processing 
and pharmaceutical applications. 


Min. Mfr. 
Dia. Pulley Dia. Model 
Hollow Core 
Clear, Smooth, Shore A 85 
e in 2in 4934009 
Yin 2%in 4934012 
Js in 3 in 4934015 
38 in 3 ^in 4934018 
іп 4 Vb in 4934024 
% in 5 in 4934030 
Yellow, Smooth, Shore A 85 
As іп 2in 4934021 
Ya in 2% in 4934022 
ДШ 3 іп 4934023 
38 іп 3% in 4934025 
Yin 4 Vo in 4934026 
Solid Core 
Orange, Smooth, Shore A 85 
35 in 34 in 1032003 
Үзіп 1%e in 1032004 
34e in 1 іп 1032006 
Yin 2in 1032008 
Ae in 2% in 1032010 
36 in 3in 1032012 
Vin 4in 1032016 
As in 4 Vo in 1032018 
% in 5in 1032020 
3A in 6 in 1032024 
Clear, Smooth, Shore A 95 
о in 1in 4907003 
V in 1 іп 4907006 
e in 1 іп 4907009 
Yin 2%in 4907012 
Js in 3% in 4907015 
38 іп 3% in 4907018 
іп Біп 4907024 
%e in 5% in 4907027 
% in 6 ^ in 4907030 
% in 7 in 4907033 
МИ, ите? 
?4« Fenner Drives 


POLYURETHANE BELTING & O-RINCS 


Eagle Twisted 
O-Rings 
= Clear, smooth texture, 


Shore A 85 hardness 
= Sold in packages of 50 


Item 
No. 


15V470 
15V471 
150472 
150473 
150474 
150475 


15465 
15466 
150467 
15468 
15469 


15482 
15483 
15484 
150485 
151486 
15487 
151488 
151489 
151490 
15491 


15492 
15493 
150494 
15495 
151496 
150497 
151498 
15499 
15501 
150502 


Quick-connect polyurethane twisted 
O-rings are a great fast-fit solution 
for live roller conveyors. No need to 
dismantle drive components, provid- 
ing an easy way to avoid system 
downtime. Metal hooks are included. 
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GRAINGER. 


Min. Mfr. 

Dia. Pulley Dia. Model 
Green, Rough, Shore A 89 

2 mm 34 in 4905302 
3mm Tin 4905303 
4mm 1 “ein 4905304 
5mm 134 in 4905305 
6mm 2 in 4905306 
7mm 2 іп 4905307 
8mm 25%4in 4905308 
10тп 3%in 4905310 
12mm 4йіп 4905312 
15mm 5йіп 4905315 


Solid Core Reinforced 
Orange, Smooth, Shore A 85 


Ya in 2 іп 4940058 
лв in 3 Vs in 4940059 
¥% in 3% in 4940060 


Solid Core Metal-Detectable 
Blue, Smooth, Shore A 80 


Asin 19віп 4941100 
Ya in 1%in 4941101 
Asin 29віп 4941102 
36 in 2% in 4941103 
Pkg. Mfr. 
Dia. Qty. Model 


Aluminum Round Belt Connectors, 


For Use with Hollow Core Belts 


%e in 25 4935009 
Ya in 25 LO4CON6S 
Js in 25 LO4CON8S 
Ув in 20 LO4CON10S 
Yo in 20 LO4CON13S 
ўв in 15 4935030 
— 
Peters z 
Overall Mfr. 
Dia. Length Model 
6in 5050003 
10 іп 5050015 
10 56 in 5050004 
11in 5050012 
11 ^ in 5050911 
12in 5050016 
12 Y^ in 5050005 
Hein 12%іп 5050002 
12 % in 5050006 
13 іп 5050007 
13 ^ in 5050017 
13 Y^ in 5050009 
13 9 in 5050014 
14in 5050008 
14 ^ in 5050010 


Find even MORE on Grainger.com? 


Item 
No. 


15V506 
15V507 
15V508 
15V509 
15V510 
15V511 
15V512 
15V513 
15V514 
15/515 


15/503 
15V504 
15V505 


30D659 
30D660 
30D661 
30D662 


Item 
No. 


15V476 
15V477 
15V478 
15V479 
15V480 
15V481 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


е 
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Round Endless Belts 
= Temp. Range: -30° to 140°F 

Allow minimal stretch and have no splice, making them extra durable and 
efficient. Made from rubber with nylon reinforcement cords and designed 
for 1-quarter turn or twisted drives where more than an O-ring is required. 
Also suitable for serpentine drives, power turn and line shaft conveyors, and 
commercial sewing machines. 


Inside Min. Mfr. Item 
Dia. Length Pulley Dia. Model No. 
Reinforced Gum Rubber, Black, Shore A 80 
Ain 36 in 88201234 1NKL7 
98 in зїп 88201486 1NKK4 
Tsin 34 in 88201835 1NKL4 
77 Yin 88202008 1NKL9 
166 in 88203491 1NKN4 
176 in 88203492 1NKN5 
190 in 88203493 1NKN2 
200 in 88203469 1NKL8 
210 in 88203486 1NKL3 
233 in 88203470 1NKK7 
250 in 88203494 1NKK5 
270 in 88203471 1NKK6 
Ms in 308 in 5 35 in 88203472 1NKK9 
331 in 88203473 1NKL2 
345 in 88203495 1NKL5 
386 in 88203474 1NKL1 
416 in 88203475 1NKL6 
447 in 88203484 1NKN1 
465 in 88203476 1NKN3 
564 in 88203477 1NKK8 
660 in 88203478 1NKN6 


3% Fenner Drives EAGLE 
Eagle Cordless Belt Welding Kit 


Freestyle cordless welder is powered by 2 rechargeable batteries to complete 
up to 30 welds per charge. Features built-in profile clamping dies for both round 
and V belt profiles. Kit includes cordless welder, flat plate adapters, battery 
charger, 4 NiMH D batteries, cutting shears, flash cutters, blade release tape, 
and tool bag. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Used for Round and V-Belts 5700539 SHYN7 


3% Fenner Drives EAGLE. 
Eagle Belt Heating Tool 


This belt heating tool can join all Eagle 
non-reinforced belting and some reinforced 
polyurethane belting. Device allows you 

to apply heat to the 2 ends of a length of 
belting, and then join the belt ends for a 
completed belt. Tool comes with a holder 
and 2" blade. 120V. 


Item 
Description No. 
Heat Iron Complete, Tip And Paddle, 337189 


For Use With Butt Welding Kit 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Download Available POWER TRANSMISSION 
GRAINGER.COM- V-Belt Pulleys 


CAD 


Variable-Pitch Adjustable 
Die-Cast V-Belt Pulleys 


= Zamak/zinc alloy 
= Solid construction 


Precision-machined threaded mating sections 


provide as much as 30% downward adjustment Air Variable Pitch Fixed Bore 
in pitch diameter for setting precise speed. Cast-Iron V-Belt Pulleys 


; М А 54XM75 ; : 
Zamak/zinc alloy resists wear and corrosion. = Solid construction 


Include socket-head setscrews. Adjust by loosening the included setscrews in hubs, turning threaded flange 
Үзіп % in to the desired setting, and then retightening setscrews. Standard keyway, 


4L or A 5L or B Mfr. Item Item 
Outside Dia. | Вен Pitch Dia. | Belt Pitch Dia. |  Model* No. No. see chart on page 119. 

3.25 in 2.10 in to 3.10 in 2.4 in to 3.2 in VP325 54ХМ75 | 54ХМ74 No.of Outside 3L Belt 4L, A, or AX 5L, B, or BX Item 

3.5 in 2.40 in to 3.40 in 2.9 in to 3.5 in VP350 54XM79 | 54ХМ78 Grooves Dia. Воге Dia. Pitch Dia. BeltPitch Dia. | Belt Pitch Dia. No. 
3.75 in 2.60 in to 3.60 in 3.1 in to 3.7 in VP375 54XM77 — 1 3.5 in іп 2.70 іп їо 3.50іп | 2.9іп10 3.9 іп 3 into4 in 6FFH7 
4in 2.90 in to 3.90 in 3.2 in to 4.0 in VP400 54XM94 | 54XM95 1 4in ys in 3.10 into 3.90 in | 3.3into 4.3 іп | 3.4into4.4in | 6FFH8 
45in 3.30 in to 4.30 in 3.7 in to 4.5 in VP450 54XM96 | 54XM97 2 3.25 in % in 2.20 іп їо 3.00 іп | 2.8into 3.4 in — 6FFHS 
2 3.5 in 1¥%in | 2.70into3.50in | 2.9 into 3.9 in 3 in to 4 in 6FFH6 


* To complete Mfr. Model, add X050 for 12" bore dia. and X062KW for 5%" bore dia. 


TB Wood's’ 


Incorporated 


Variable-Pitch Fixed-Bore 
Cast-Iron V-Belt Pulleys 


» Solid construction 

Adjust by loosening the included setscrews in hubs, turning threaded 
flange to desired setting, and then retightening setscrews. Standard 
keyway, see chart on page 119. 2" bore dia. has no keyway. 


BORE DIA. 
% іп ys in Зд in Тіп 1 іп 1 іп 15 in 1% in 
Outside 3L Belt 4L, A, or AX 5L, B, or BX 5V Belt Mfr. Item Item Item Item Item Item Item Item 
Dia. Pitch Dia. Belt Pitch Dia. Belt Pitch Dia. Pitch Dia. Model* No. No. No. No. No. No. No. No. 
Single Groove 
2.58 in 1.79 in to 2.44 in — — — 1VP25 | 5UHP5 | БИНРб — — — — — — 
2.87 in 1.87 in to 2.69 in — — — ТҮРЗ0 | 5UHP7 | 5UHPS — — = — — — 
3.15 in 2.08 in to 2.90 in 2.32 in to 3.04 in 2./8 in to 3.19 in = 1VP34 SUHP9 SUHR1 SUHRO | SUHR2 — — == — 
375 in 2.26 in to 3.18 in 2.39 in to 3.62 in 2.95 in to 3.77 in — 1VP40 | 5UHR3 | БИНН5 | 5UHR4 | 5UHR6 — — — — 
4.15 in 2.66 in to 3.58 in 2./9 in to 4.02 in 3.35 in to 4.17 in — 1VP44 5UHR9 SUHT1 SUHTO SUHT2 SUHR7 | 5UHR8 — — 
4.75 in 3.26 in to 4.18 in 3.39 in to 4.62 in 3.95 in to 4.77 in — TVP50 | 50НТ5 | 5UHT7 | SUHT6 | 5UHT8 | SUHT3 | SUHT4 = = 
5.35 in 3.86 in to 4.78 in 3.49 in to 5.22 in 4.55 in to 5.37 in — 1VP56 SUHU1 SUHU3 | SUHU2 | SUHU4 | SUHT9 SUHUO = = 
5.95in | 4.46 into 5.38 in 4.59 in to 5.82 in 5.15 in to 5.97 in 5.07 in to 5.87 in 1VP62 — 5UHV1 — SUHV2 | SUHU8 | 5UHU9 | 5UHVO — 
6 in — 4.12 in to 5.85 in 4.68 in to 5.91 in = 1VP60 = 52ҮР80 = SUHU7 = SUHUS | 5UHU6 — 
6.5 in — 4.62 in to 5.85 in 5.18 in to 6.41 in 5.10 in to 6.33 in 1VP65 — — — 5UHV5 — 5UHV3 | 5UHVA — 
6.55 in 5.06 in to 5.98 in 5.19 in to 6.42 in 5.75 in to 6.57 in 5.67 in to 6.49 in 1VP68 — — — SUAVI | SUHV6 | 5UHV7 | 5SUHV8 — 
7.1 in = 5.22 in to 6.45 in 5.78 in to 7.01 in 5.70 in to 6.93 in 1VP71 — — — 5UHW2 — БОНО | 5UHWT — 
2 га in — 5.62 in to 6.85 in 6.18 in to 7.41 in 6.10 in to 7.33 in 1VP75 — — — 5UHWS — 5UHWS3 | 5UHWA — 
roove 
3.35 in 2.27 into 2.78 in 2.50 in to 3.22 in 2.76 in to 3.37 in — 2VP36 — 5UHW7 | 5UHW6 | 5UHWS — — — — 
3.35 in 2.58 in to 2.78 in 3.02 in to 3.22 in 3.17 in to 3.37 in = 2VP36 — — — — — 52YP81 — — 
3.95 in 2.46 in to 3.38 in 2.70 in to 3.82 in 3.15 in to 3.97 in — 2VP42 — 5UHX1 — 5UHX2 | SUHWO9 | 5UHXO — = 
475 in 3.26 in to 4.18 in 3.37 in to 4.62 in 3.95 in to 4.77 in = 2VP50 = 5UHX5 — 5UHX6 | 5UHX3 | 5UHX4 — — 
5.35 in 3.86 in to 4.78 in 3.99 in to 5.22 in 4.55 in to 5.37 in — 2VP56 — — — 5UHX9 | 5UHX7 | 5UHX8 — — 
5.95 in 4.46 in 4.59 in to 5.82 in 5.15 in to 5.97 in 5.07 in to 5.89 in 2VP62 = = = = = 5UHYO | 5UHYT — 
6.5 in — 4.62 in to 5.85 in 5.18 in to 6.41 in 5.10 in to 6.33 in 2VP65 — — — — — 5UHY2 | 5UHY3 | SUHY4 
6.55 in 5.06 in 5.19 in to 6.42 in 5.75 in to 6.57 in 5.67 in to 6.48 in 2VP68 — — — — — 6PFH6 | 5UHYS — 
71 in = 5.22 in to 6.45 in 5.78 in to 7.01 in 5.70 in to 6.93 in 2VP71 — — — — — 50НҮб | 5UHY7 | 5UHYS 
75in — 5.62 in to 6.85 in 6.18 in to 7.41 in 6.10 in to 7.33 in 2VP75 — — — = = 50НҮ9 | 5UHZ0 | 50Н21 


* To complete Mfr. Model, add Bore Dia. 


BORE DIA. 
4LorA % in Yin Ys in Зд in Тіп Tin 1s іп 
Outside | 3L Belt Belt Mfr. Item Item Item Item Item Item Item 
Dia. | Pitch Dia. Pitch Dia.| Model* No. No. No. No. No. No. No. 


Solid Construction 
1.5 in 1.05 in 1.35in | CA0150 | 54XN20 | 54XN21 | 54XN22 — — 
2in 1.55 in 1.85 in | CA0200 | 54XN23 | 54XN24 | 54XN25 | 54XN26 — 


225in | 1.8іп 21in | СА0225 — 54XN27 | 54XN28 = 
25in | 2.05in | 2.35in | CA0250 — 54XM31 | 54XM32 | 54XM33 
2.75in | 23in 2.6 in | CA0275 | 54XM70 | 54XM86 | 54XM85 = = — 
3in 2.55in | 2.85in (40300 | 54XM68 | 54XM34 | 54XM35 | 54XM98 | 54XM67 | 54XM69 
3.5in | 3.05іп | 3.35in | CA0350 | 54XM65 | 54XN10 | 54XN11 | 54XN12 | 54XM64 | 54XM66 
4in 3.55in | 3.85in | CA0400 | 54XM57 | 54XN13 | 54XN14 | 54XN15 | 54ХМ58 | 54XM63 


— Solid Construction 
= 54XN20 


45in | 405in | 4.35in | CA0450 | — | 54ХМ16 | 54XN17 | 54XN18 | 54XM60 | 54XM59 . А E 

біп | 455in | 485in | CAQ500 | — | S4XN19 | 54XM99 | 54XNO1 | 54ХМ62 5Axw! | — Fixed-Bore Die-Cast Ber m 
Spoked Construction poke 

біл | 555in | 5.85in | CA0600 | — | S4XNO2 | S4XNO3 | S4XNO4 | 54XM87 | захм | — М Belt Pulleys Construction 
Тіп | 655in | 6.85in | СА0700 | — |54ХМ06 | 54XNO7 54ХМ08 | 54XM88 | 54XN09 | — 54XN02 
біп | 755in | 7.85in | CA0800 | — | S4XM36 54ХМ37 | 54XM38 |54ХМ89  54XM39 | — — = Zamak/zinc alloy 


9in 8.55іп | 8.85in | CA0900 
10in 9.55in | 9.85in | CA1000 
itin 10.55 іп | 10.85 іп | CA1100 


54XM40 | 54XM41 54ХМ42 54XM90 | 54XM43 
54XM44 | 54XM45 | 54XM46 | 54XM73 54ХМ47 
54XM84 54ХМ83 54XM82 


12in | 11.55 іп | 11.85 іп | CA1200 54XM48 | 54XM49 54ХМ50 54XM72 | 54XM51 — > "gi 
14in | 13.55 іп | 13.85 іп | CA1400 — 54XM76 | 54XM52 | 54ХМ71 | 54XM53 54ХМ54 Include hollow-head setscrews. Pulleys 6" dia. and larger are 


| ; ET 
* To complete Mfr. Model, add X037 for 24", add X050 for 14", add XO62KW for 94" (except 3X893 add X062), spoke construction to further reduce weight. All bores above 1⁄2 
add X075KW for 34", add X087KW for 74", add X100KW for 1", and add X118KW for 1346". (except 54XN22) have keyways, see chart on page 119. 
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Precision sheaves have machined grooves and bores for high 
concentricity. Zamak/zinc alloy resists wear and corrosion. 


POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. 
V-Belt Pulleys Details on page A1. 


Find more information on Standard Keyway and Setscrew Machining on page 119. 


= Zamak/zinc alloy Mir. Нет 
п 
Бахмәз . a ae Шын ssi pulley Outside Dia. Model No. 
1.87 in, 2.5 in, 3.31 in ШТІ 54XM91 
i i 2in, 3 in, 4 in А400-3Х062 __54ХМ55 _ 
Воге and grooves are machined together to provide 3in,4 in, 5 in SCA500-3X062KW ^ 54XM81 
high concentricity. Use in pairs (1 inverted), in any 4in біп. біп SCA600-3X062KW — 54XM92 
combination, for effective speed regulation. Will fit a AStep — enn 
54" or 72" dia. shaft. Designed for use with 4L or A 228i 4n — SOM ERN BARNS 
Type V-belts. Pitch dia. is 0.15" less than outside dia. Зіп, 4 in, 5 in, біп 56А600-4Х062К/// | 54ХМ93 
LP 
TB Wood's: 
Incorporated 
Fixed-Bore Light-Duty 
Cast-Iron V-Belt Pulleys 
a Efficient and lightweight 
Solid Construction Arm Construction Web Construction = Standard keyway with setscrew 
5RHY3 5RHX2 5UHL3 a Yl Р 
AK eros AK Sarles BK Soros Yo" bore dia. has no keyway but has setscrew 
BORE DIA. 
vin 55 in 35 in 75 in lin 1% іп 1% іп 
Outside 3L Belt 4L, A, or AX 5L, B, or BX Mfr. Item Item Item Item Item Item Item 
Dia. Pitch Dia. Belt Pitch Dia. — Belt Pitch Dia. Construction Model* No. No. No. No. No. No. No. 
79 in = in = olid AK [= = =. eee SC 
2.05 in 146 in 1.8 in = olid AK20 | SRHYS | 5RHY7 | SRHY6 | — | — | — | — 
.25 in 66 in in = olid A ГЫНН | — | - 1-1 - 
2.55 in 1.96 in 23in — Web AK25 | SRHZ1 | 5RHZ3 | 5RHZ2 | 5RH4 | — | — | — 
:85 in 26 in біп = Web AK28 [ BRHZ5 | 5RHZ/ | 5RHZ6 | 5RHZ8 | — | = | — 
05 in AG in біп = Web AK30 Г — [5805 | RI — | — [| — 
25 in .66 in in = Web AK | 14M165 | 14A166 | 14A167 | 14A168 | 14A169 | = 
45 in 86 in in = Web AK34 | 9RJAT | SRJA3 | 5RJA2 | SRJM | — | — | — 
3.75 in 3.16 in in == Web AK39 | SRJAG | SRJA8 | 5АЈА7 | SRJAQ | 5RJS | — | — 
95 in -36 in in = Web AK | S9RJCÍ | SRJC3 | 5802 | 58ЈС4 | 5830 | — | — 
4.25 in 66 in 4 in = Arm АКАД г || 52ҮРВ2 | ЭЛЕ) — | — [| — 
4.45 In 86 in 4.2 in = Arm AK46 | SRJC7 | SRJC9 | 5RJC8 | SRJDO | SRIC6 | — | — 
4.75 in 4.16 in 4.5 in = Arm AK49 E lj c [ sm] — | - I = 
4.95 in 4.36 in 4.7 in = Arm AK | SRJD3 | 58Ј05 | SRJD4 | SRJD6 | 58Ј02 | — | — 
in 4.66 in in = Arm АК54 ee т —_ ү — (лу — | - | — 
іп 4.86 in in — Arm AK56 | SRJD9 | SRJEÍ | SRJEO | SRJE2 | 5RJIB | — | — 
in in — Arm АК59 == сае] = _ SMS] — | — ] = 
95 in in = Arm AK6 ee = ү ==. —. wel] = I = 
6.25 in біп - Arm AK64 |. — | SRJE6 | 5/5 | SRJE7 | 5/4) — | — 
6.45 in 6.2 in — Arm AK66 а ee ee ee Bs w р 
in in = Arm AK | — | SRJFO | SRJE9 (ЗЫМ | 5RJE8 | — | — 
in .bin — Arm AK79 = |J. = ү — ] — [S9vPBo] — | = 
8.25 in біп = Arm AK84 |. — | RJA | SRJF3 | SRJF5 | SRUF2 | — | — 
9.25 in 9 in = Arm AK94 |. — | SRJF8 | 5RJF | 5RJF9 | 5RJF6 | — | — 
0.25 in 0 in — Arm AK104 | — | = | БАНХЗ | SRHX4 | SRH2 | - | — 
in in = Arm AK114 | — | -— | SRH€6 | SRH7 | SRHS | — | — 
= |. — | SRHY2 | — 
roove 
2.25 in 1.66 in 2 in = olid 2AK22 | 5UHGO | 5UHGI | — | — | — | — | — 
n .96 in in — olid | 5UHG2 | 50963 | — | — | — | — | — 
2.85 in 2.26 in 2.6 in = olid 2AK28 =i sn ee = eee ГЕ 
45 in 86 in in = olid A [ — ТӘН | — | — ү — | — [ — 
4.75 in 6 in 45 in — Web AK49 = ] — [| — [-— [ҮРЕ | — [| — 
.25 in 6.66 in in = Arm AK74 ee ee ee ee Ee E: 
K Series Single Groove 
.15 in = — 8 in olid BK20 | — | БВЈНІ | SRJHO | — | — | — | — 
65 in = Jin in olid BK | 5RJH2 | 5RJH4 | 5RJH3 | 5RJĦ5 | — - | — 
:85 in = in in Web BK [ — | BRJH/ | БЫНЫ | 5RJH8 | = | = | = 
.95 in — in біп Web BK28 |. — | BRJ0 | 5RJH9 | л — | — | — 
in — 4 in 8 in Web BK30 | 9RJ3 | 5RJ5 | SRJ4 | 5836 | — | — | — 
in = 6 in in Web BK _ — | 5АЈКО | SRJS | SRJd | 5RJB | — | — 
in — біп іп Web BK34 |. — | SRJK5 | 5RJK4 | SRJKó | S5RJ3 | — | — 
in = in 4 in Web BK36 | — | БЕЛІ | ӨНІП | 5832 | 5RJK8 | 58ЈКӘ | — 
95 in = in 6 in Web ВК40 |. — | 5RJL7 | 58306 | 5ЕЛ8 | 5ЕЛ4 | 5RJL5 | - 
4.25 in = in 9 in Web BK4 |. — | SUHD3 | 5UHD2 | SUHD4 | SRJNO | SUHDi | - 
in = 4 in 4.4 in Arm BK50 | — | SUHEO | 5UHD9 | — | SUHD7 | SUHDB | — 
95 in = 4.2 in 4.6 in Arm BK |. — | SUHES | SUHE4 | 5UHEG | SUHE2 | SUHE3 | - 
K Series 2 Groove 
.65 in — 9 in in olid BK [ — I SUHHA | 5UHH3 | 5UHH5 | — [ — | — 
.85 in = in in olid BK | — | SUHH7 | - | 5UHH8 | SUHH6 | = 
.95 In = in біп olid BK28 | — | UHT | — | — | 5UHH9 | 5UHJO = 
.95 in — — 6 in olid BK28 ПЕСЕН ПИЕСИ ИССА ПЕ... И ПСС ЕНИС - 
15 in = in 8 in olid BK30 == | B5UHJ6 | 5UHJ5 | SUHJ7 | Н | SUHJA | - 
3.35 in = 2.6 in 3in olid 2BK32 | — | — | — 1 SUHKi | 5UHJ9 | SUHK0 | — 
55 in = біп 2 in olid B | — | SUHKS | 5UHK4 | SUHK6 | — | 5UHK3 | — 
3.75 in — 3in 34 in olid 2BK36 | — | уно — | 5UHLÍ | - |! 5UHK8 | SUHKS 
95 in = 2 in 6 in Web ВК40 [ — | — | -— 1 — | 5ШІЗ | SUHL — 
4.25 in — 3.5 in 3.9 in Web 2BK45 | — | — | — | — | SUHL6 | S5UHL7 | 5UHL8 
4.45 in = in 4.1 іп Web ВКА = | — | — | — | SUHNO | ІНІ) — 
4.75 in — 4in 44 in Web ВК50 [ — | — |[— 1 — 1 UHN = 
4.95 in = 42 in 4.6 in Web BK = |] — fT — |І — | — | SUHNNS | 


* To complete Mfr. Model, add Bore Dia. 
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POWER TRANSMISSION 
V-Belt Pulleys 


Find more information on Standard Keyway and Setscrew Machining on page 119. 


Download Available 
GRAINGER.COM 


CAD 


3 Fenner Drives 
Fixed-Bore Composite V-Belt Pulleys 


= Spoke construction BORE DIA. 

i j 56 in ¥% in Tin 
= Sintered metal drive hub Outside 4LorA Mfr. Item Item Item 
» Standard keyway with Dia. Belt Pitch Dia. — Model* No. No. No. 

5/e-18 setscrew 5.75 in 5.5 in AFD59 6VPF3 | GVPF4 | 6VPF5 
» Directly interchangeable with Dn in А074 | БИНЕВ VELI "| вира 
industry standard AK sheaves 9.25 in Jin AFD94 | GVPG2 | 6VPG3 
ГЕ ion-resi 10:25 in 10 in AFD104 
High strength corrosion-resistant 10.98 in 70.73 in AFDTI2 - 
PowerMax DriveN V-Pulleys are molded 12.25 12in AFDI24 | 


of lightweight glass-reinforced nylon. * To complete Mfr. Model, add Bore Dia. 


Web Construction 
5UHD5 


TB Wood's: 


Incorporated 


Bushed-Bore Light-Duty 


Arm Construction 


5RJGO 

Cast-Iron V-Belt Pulleys 

» Efficient and lightweight Solid Construction ЖАМ c 

» Require QT quick-detachable bushings; 5UHJ8 Outside Вей Belt. . — Mfr Нет 
Dia. Pitch Dia. Pitch Dia. Construction Model Мо. 


order separately on page 115 BK Series 2 Groove 


AL, A, 5L. B AL, A. 5L. B 3.35in 2.6 in 3in Solid 

orAX or BX orAX — orBX 355in 28in  32in Solid 

Outside Вей Belt Mfr. Item Outside Belt Belt Mfr. Item 3.75 in 3in 34 in Solid 
. Dia. Pitch Dia. Pitch Dia. Construction Model Мо. . Dia. Pitch Dia. Pitch Dia. Construction Model Но. _3.95іп 32іп 3.6 in Solid 
AK Series Single Groove = ES BK Series Single Groove (Cont.) 425in  35in 3.9 in Solid 
645in 6.2 in = Arm AK66  6YRD4 6.25іп 5.5іп 5.9 іп Web BK65  5UHF1 445in 3.Тіп 4.1 in Web 
675in  65in — Arm AK69  6YRD3 645іп 5.7in бЛіп Web BK67  5UHF2 4.75іп  4in 44іп Web 
“7.25 in Тіп — Arm AK74  6YRDi 675in біп  64in Arm BK/0 5UHF3 ^ 495in 42in  46in Web 
7.75іп  7.5in = Arm AK79  6YRDO 695in 62in 6.6 in Arm ВКТ2 _ 5UHF4 525in  45in 4.9 in Web 
9.25 in 9in = Arm AK94 — 6YRD2 125in  65in 6.9 in Arm BK75 _ 5UHF5 545in 4.Тіп 5.1 in Web 
BK Series Single Groove 7.75 in Тіп 7.4іп Arm BK80  5UHF6 5.75 in 5in 54 in Web 
315in 24in 248іп Solid BK30  5RJJ2 825in 75in  739in Arm BK85  5UHF7 595п 52in 5.6 in Web 
.335in 26in  3in Solid BK32 — 5RJJ7 875in 8іп 84іп Arm BK90 SUHF8 ^ 625in 55in  59in Arm 
3.55in  28in 3.2 in Solid BK34  5RJK2 9.25in  85in 8.9 in Arm BK95 — SUHF9 645in 5.7 in 6.1 in Arm 
375in Зіп 34іп Web BK36  SRJK7 975in “іп 94іп Arm BK100 58/00 675in біп 64іп Arm 
3.95in 3.21п 3.6 in Web BK40 — SRJL3 10.2bin 9.5 іп 9.9 in Arm ВК105  5RJG1 7.75 іп Тіп 7.4 іп Arm 
425in 35in  39in Web BK45  5RJL9  1075in 10in 10.4іп Arm BK110 5RJG2 875in  8in  84in Arm 
445in 3.7 in 4.1 in Web BK47 5UHD5 11.25 іп 105in 10.9іп Arm ВК115  SRJG3 9.75 in 9in 9.4 in Arm 
475in 4in 44іп Web BK50 5UHD6 11.75іп iin 11.4in Arm BK120 5RJG4 10.75іп 10іп 10.4іп Arm 
(495in 42in 461п Web BK52  5UHEi  1275in 12п  124in Arm BK130 58/05  1175in iin Т1.4іп Arm 
5.25in 4.5іп 4.9 in Web BK55 SUHE7 13.75in 13 in 13.4 in Arm ВК140 58/06 12.75іп  12in 12.4 in Arm 
545in 47in 5Ліп Web BK57 SUHE8  1475in 14in  144in Arm BK150 5RJG7 1375in 1Зіі 134іп Arm 
5.75 in 5in 5.4 in Web BK60 SUHE9 ` 15.75in — 15in 15.4 in Arm BK160  5RJG8 15.75 іп  15in 15.4 in Arm 
5.95in 5.2 in 5.6 in Web BK62  5UHF0_ 18.75in 18іп 18.4 in Arm BK190 58Ј09 1875in 18іп 18.4 in Arm 


24/7 AFTER-HOURS SERVICE 


When you need products in a pinch, count on our 


After-Hours Service to open the Grainger branch nearest 
you, any time of day or night (a $50 fee may apply). 
> After hours, dial 1-800-CALL-WWG 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 111 


POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. = IE 


V-Belt Pulleys Details on page A1. 
4L, A, or AX 5L, B, or BX 
Outside Belt Belt Bushing Mfr. Item 
Dia. Pitch Dia. — Pitch Dia. Req. Construction Model No. 
4 Groove 
3.75 in Зіп 3.4in SD Solid 344B 39P329 
4.15 in 34in 3.8 in SD Solid 384B 39P330 
4.55 in 3.8 in 42 in SD Solid 424B 10Y265 
TB Wood's: 4.75 in 4 in 44 in SD Solid 4448 10Y266 
Incorporated 4.95 in 42in 4.6 in SD Solid 464B 5YKF4 
5.15 in 44 in 4.8 in SD Solid 484B 6YRE7 
А 5.35 in 4.6in 5in SD Solid 504B 10Y267 
Quick-Detachable Solid 5.55 in 4.8 in 52 in SD Solid 5248 5YKG5 
Cl А І с t І Construction 5.75 in 5in 5.4 in SD Solid 544B 10Y270 
assicail Gast-iron 5YKE1 5.95 in 52 in 5.6 in SD Solid 564B 5YKH1 
6.15 in 54 in 5.8 in SD Solid 584B 10Y272 
V-Belt Pulleys 11.35 in 10.6 in fiin SK Am 11048  10Y259 
: ER : А р 1275 in 12 in 124in SK Arm 12448 5YKCO 
= Fine-grain, high-tensile cast-iron Arm Construction 13.95 in 13.2 in 13.6 in SK Arm 13648 10Y260 
» Require bushings, sold separately on page 115 БҮКС5 15.75 in 15in 15.4 in SF Arm 15448 5YKC7 
F ith sinale or banded V-belts with eith 16.35 in 15.6 in 16 in SF Arm 16048 10Y262 
or use with single or banded V-belts with either wrapped or 18.75 in 18 in 18.4 in SF Arm 18448  10Y263 
cogged construction. Not for use with banded A belts. For 4L, A, AX, B, BX V-Belt Section 
1 Groove 
Outside = Belt iiis Belt i Bushing Mfr. Item 6.35 in 5.6 in Gin SDS Solid 6018 SYRE 
Dia. Pitch Dia. — Pitch Dia. Req. Construction Model No. 6.55 in 5.8 in 6.2 in SDS Solid 6218 SYRE1 
For 4L, 5L, A, AX, В, BX V-Belt Section ; 6.75 in біп 6.4 in SDS Solid 6418 6YRE2 
1 Groove 6.95 in 62 in 6.6 in SDS Solid 6618 6YRE3 
3.75 in 3 in 34in SH Solid 341B 5YKD9 7.15 in 6.4 in 6.8 in SDS Solid 681B 5YKJ7 
3.95 in 32in 3.6in SH Solid 3618 5YKE3 7.35 іп 6.6 in Тіп SDS Web 7018 бҮВЕ4 
4.55 in 3.8in 42in SH Solid 4218 6YRD9 7.75 in Tin 14in SDS Web 7418 SYKKG 
475 in 4 in 44in SH Solid 4418 5YKE9 8.35 in 76 in 8 in SDS Web 8018 бҮВЕ5 
4.95 in 42in 46in SDS Solid 461B 5YKF1 8.95 in 8.2 in 8.6 in SDS Web 8618 6YRE6 
5.15 in 44in 48in SDS Solid 481B 5YKF5 9.75 in 9 in 9.4 in SDS Arm 9418 БҮКР0 
5.35 in 4.6 in 5in SDS Solid 5018 5YKF8 2 Groove - - | 
5.55 in 48 in 52in SDS Solid 5218 10Y268 6.35 in 5.6 in 6 in SDS Solid 6028 SYKHA 
5.75 in 5in 5.4in SDS Solid 541B 10Y269 6.55 in 5.8 in 6.2 in SDS Solid 622B SYKJO 
5.95 in 52in 5.6in SDS Solid 561B 5YKG8 6.75 in біп 6.4 in SDS Solid 6428 5YKJ3 
6.15 in 5.4 in 5.8 in SDS Solid 581B 10Y271 6.95 in 6.2 in 6.6 in SDS Solid 662B 5ҮКЈ5 
11.35 in 10.6 in 1t in SDS Arm 11018 5YJZ9 7.15 іп 6.4 in 6.8 in SDS Solid 6828 SYKJ8 
12.75 in 12 in 124in SDS Arm 12418 6YRD5 7.35 in 6.6 in Тіп SK Solid 7028 SYKKO 
13.95 in 13.2 in 13.6 in SDS Arm 1361B 6YRD6 779 in in 74 in SK Web 1428 SYKKT 
15.75 in 15 in 154 in SK Arm 1541B 5YKC5 8.35 in 76 in 8in SK Web 8028 5YKL3 
16.35 in 15.6 in 16 in SK Arm 1601В 6YRD7 8.95 in 8.2 in 8.6 in SK Web 8628 5YKN3 
18.75 in 18 in 18.4 in SK Arm 1841B 6YRD8 9.35 in 8.6 in 9 in SK Arm 9028 BUDR6 
25.35 in 24.6 in 25in SF Arm 25018 10Y264 9.75 in 9in 94 in SK Arm 9428 SYKP1 
2 Groove 3 Groove : | 
3.75 in 3in 34in SH Solid 342B 5YKEO 6.35 in 5.6 in біп 50 Solid 603B БҮКН5 
3.95 in 32in 3.6 in SH Solid 362B 5YKE4 6.55 in 5.8 in 6.2 in SD Solid 623B 5YKJ1 
4.15 in 3.4 in 3.8 in SH Solid 382B 5YKES 6.75 in біп 6.4 іп 50 Solid 6438 SYKJA 
4.85 in 3.6 in 4 in SH Solid 402B БҮКЕб 6.95 іп 6.2 in 6.6 in SD Web 663B 5YKJ6 
4.55 in 3.8 in 42in SH Solid 422B БҮКЕВ 7.15 in 6.4 in 6.8 in SD Web 683B 5YKJ9 
4.75 in 4in 44 in SH Solid 442B 5YKFO 7.35 in 6.6 in Тіп SK Solid 703B БҮКК2 
4.95 in 42in 46in SDS Solid 462B 5YKF2 1.5 in Тіп 74in SK Solid 1438 5YKK8 
5.15 in 44in 48in SDS Solid 482B БҮКЕб 8.35 іп 7.біп 8 in SK Web 803В 5YKL5 
5.35 in 4.6 in 5in SDS Solid 5028 5YKF9 8.95 in 82 in 8.6 in SK Web 8638 SYKNA 
5.55 in 48 in 52in SDS Solid 522B 5YKG3 9.35 in 8.6 in 9 in SK Arm 9038 6UDR7 
5.75 in 5in 5.4in SDS Solid 542B 5YKG6 9.75 in Qin 9.4 in SK Arm 9438 SYKP2 
5.95 in 52in 5.6іп 505 Solid 562B 5YKG9 4 Groove _ І - 
6.15 in 5.4 in 5.8 in SDS Solid 582B 5YKH2 6.35 in 5.6 in 6in SD Solid 6048 5YKH7 
11.35 in 10.6 in 1tin SK Arm 11028 5YKAO 6.59 in 5.8 in 6.2 in SD Solid 6248 SYKJ2 
12.75 in 12 in 124in SK Arm 1242B 5YKA8 6.75 in біп 6.4 in SD Solid 644B 6YRE8 
13.95 in 13.2 in 13.6 in SK Arm 13628 5YKC1 6.95 in 6.2 in 6.6 in SD Solid 6648 10Y292 
15.75 in 15 in 154 in SK Arm 1542B БҮК(6 7.15 in 6.4 in 6.8 in SD Solid 684B 10Y293 
16.35 in 15.6 in 16 in SK Arm 16028 5YKC8 7.35 in 6.6 in Тіп SK Solid 104B 10Y294 
18.75 in 18 in 18.4 in SK Arm 18428 5YKD3 7.75 in Тіп 14in SK Web 7448 SYKK9 
20.4 in 19.6 in 20.0 in SF Arm 20028 5YKD4 8.35 in 7.6 in 8in SK Web 8048 БҮКІЛ 
23.75 іп 23 in 23.4 in SF Arm 23428 38X840 8.95 in 8.2 in 8.6 in SK Web 8648 10Y295 
25.35 in 24.6 in 25 in SF Arm 25028 5YKD7 9.35 in 8.6 in 9 in SK web 9048 10Y297 
3 Groove 9.75 in 9in 94in SK Web 944B 5YKP3 
3.75 in 3in 34 in SH Solid 343B SYKE1 Outside Bushing Mfr. Item 
3.95 in 3.2 in 3.6 in SH Solid 363B 6YRF1 Dia. C or CX Belt Pitch Dia. Вед. Construction — Model No. 
4.15 in 3.4 in 3.8 in SH Solid 383B 6YRF2 For C, CX V-Belt Section 
4.35 in 3.6 in 4in SH Solid 403B SYKE7 2 Groove 
4.55 in 3.8 in 42in SH Solid 423B 6UDR4 8.4 in 8.0 in SF Solid 802C БҮКІЛ 
4.75 in 4 in 4.4 in SH Solid 443B 6UDR5 9.4 in 9.0 in SF Web 902C 5YKN5 
4.95 in 42 in 4.6 in SD Solid 463B 5YKF3 3 Groove 
5.15 in 44 in 48 in SD Solid 483B 5YKF7 54 in 5.0 in SD Solid 503C 5YKG1 
5.35 in 4.6 in 5in SD Solid 503В 5YKGO 74 in 7.0 in SF Solid 703C 5YKK3 
5.55 in 48 in 52in SD Solid 523B 5YKG4 7.9 in 7.5 in SF Solid 753C 5YKLO 
5.75 in 5in 54in SD Solid 543B 5YKG7 84 in 8.0 in E Solid 803C 5YKL6 
5.95 in 5.2in 5.6 in SD Solid 563B 5YKHO 9.4 in 9.0 in E Solid 903C 5YKN6 
6.15 in 54 in 5.8 in SD Solid 583B 5YKH3 10.4 in 10.0 in E Solid 1003C 5YJZ4 
11.35 in 10.6 in 11 in SK Arm 11038 5YKA1 11.4 in 11.0іп Е Web 1103C 5YKA2 
12.75 in 12 in 124in SK Arm 1243B 5YKA9 12.4 in 12.0 in E Web 12036 5YKA5 
13.95 in 13.2 in 13.6 in SK Arm 1363B 5YKC2 16.4 in 16.0 in E Arm 1603C 5YKDO 
15.75 in 15 in 15.4 in SK Arm 1543B 6YRES 24.4 in 24.0 in E Arm 2403C 5YKD6 
16.35 in 15.6 in 16 in SK Arm 16038 10Y261 4 Groove 
18.75 in 18 in 18.4 in SK Arm 1843B 6YRFO 8.4 in 8.0 in E Solid 804C 5YKL8 
9.9 in 9.5 in E Solid 954C 5YKP4 
10.4 in 10.0 in E Solid 1004C 5YJZ5 
10.9 in 10.5 in E Web 1054C 5YJZ8 
H 124 in 12.0 in E Web 1204C 5YKAG 
Get More Online 144 in 14.0 in E Arm 1404C 5YKC4 
For our full selection of 214 іп 20.0 in E Arm z004 5YKD5 
Ain 30.0 in F Arm 3004 5YKD8 
V-Belts and V-Belt Pulleys 36.4 in 36.0 in F Arm 36040: 5YKE2 
go to Grainger.com. 5 Groove 
10.4 in 10.0 in E Solid 10056 5YJZ6 
112 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


Download Available POWER TRANSMISSION 
GRAINGER.COM V-Belt Pulleys 


CAD 


TB Wood's ЕС | 
Incorporated ERE " 
Quick-Detachable Wedge Cast-Iron V-Belt Pulleys 
= Cast iron, except TB Woods are fine-grain, high-tensile cast iron 
= Require bushings; order separately on page 115 
Utilize single or banded V-belts with either wrapped or cogged construction. 
Max. Min. 
Outside Bushing Bore Bore Mfr. Item 
Dia. Req. Construction Dia. Dia. Brand Model No. 
‘For 3V, 3VX V-Belt Section Қ 
71 Groove Solid Web Construction 
2.65 in JA Solid 1 Ain van TB Woods 3V2651 5YKR4 Construction 5YLE2 
3.15in JA Solid Tain йїп  TBWoods 3V3151 6UDP2 БҮКН4 
3.35 іп JA Solid 1 Жіп Y in TB Woods — 3V3.351 5YKR6 
3.65 in SH Solid T%in Yin ТВ Woods 313651 6UDP4 Max. Min. 
4.12 in SH Solid 13 іп іп ТВ Woods 3V4121 6UDP5 Outside Bushing Bore Bore Mfr. Item 
4.5 in SH Solid 1%1п Yin TB Woods 3V451 6UDP6 Dia. Reg. Construction Dia. Dia. Brand Model No. 
4.75 in SH Solid 156 in Yin  — TBWoods 3/4751 6UDP7 ‘For 5V, 5VX үзеді Section (Cont. 
5 in SH Solid T%in Win  TBWoods 3/501 GUDP8 roove (Cont.) 
5.3 in SH Solid 1% іп v in TB Woods 3V531 5YKU8 9.75 in Arm 2 іп Ye in ТВ Woods 519752 5YLF3 
5.6 in SH Solid 156in Yo in TB Woods 3V561 6UDP9 10.3 in SK Arm 2%in Yo in TB Woods 5V1032 5YKW7 
біп SH Web 1 іп Y in TB Woods 3V601 6UDRO 10.9 in SK Arm 2 in Yin TB Woods 5V1092 БҮКХІ 
6.5 in SH Web T%in Yin TB Woods 3/651 6UDR1 11.3 їп SK Arm 2 іп Yin | TBWoods 511132 5YKX6 
6.9 in SH Web 1 %in їп _ TBWoods 3V691 6UDR2 11.8 in SK Arm 2%in їп TBWoods 511182 5YKYO 
8 in SDS Web 11946 in Yin TB Woods 3V801 6UDR3 12.5 in SF Arm 2 176 in Yin TB Woods 5V1252 10Y273 
10.6 in SDS Arm 1 54e in Yo in ТВ Woods 311061 бҮВЕЗ 13.2 in SF Arm 2 176 in Yo in TB Woods 5V1322 5YKY7 
14 in SK Arm 2 15 in Yin  TBWoods 3/1401 6YRF4 14 іп SF Arm 2 176 in Yin  TBWoods _ 511402 5YKZ2 
19 in SK Arm 2 Vb in Yo in ТВ Woods 311901 6YRF6 15 in SF Arm 2 Asin Y» in ТВ Woods 511502 39Р331 
2 Groove 16 in SF Arm 2 13e in Yin  TBWoods 511602 10Y274 
2.65 in JA Solid 1 іп Yo in ТВ Woods 3/2652 5YKR5 18.7 in SF Arm 2 te in Yo in TB Woods 5V1872 10Y275 
3 in JA Soli Tin Yo in TB Woods 3V302 5YKTO . 8 Groove 
3.15 in JA Solid Tin Жіп TBWoods 313152 БҮКТ2 44 in SDS Solid 1 9e in Yin  TBWoods 5/443 10Y278 
3.35 in SH Solid 156 in Yo in ТВ Woods 313.352 . 5YKR7 4.65 in SDS Solid 11946 in Yo in TBWoods 5/4653  10Y281 
3.65 in SH Solid 156in Yo in ТВ Woods 313652 5YKT3 4.9 in SDS Solid 1946 in Yo in TB Woods 5V493 10Y283 
4.12 in SH Soli Tin Yo in ТВ Woods 3V4122 5YKT6 5.2 in SDS Soli 1946 in win TB Woods 5V523 10Y286 | 
4.5 in SH Solid 1%іп Жіп ТВ М/о0045 3/452 5YKT9 5.5 in SDS Solid 1 5e in Жіп TBWoods 51553 5YLC1 
4.75 in SH Solid 155 in Yin ТВ Woods 314752 5YKU2 5.9 in SDS Solid 1946 in Yin TB Woods 5V593 5YLC2 
5in SH Solid 156in Yo in TB Woods 3V502 5YKUA 6.3 in SK Solid 2%in win TB Woods 5V633 5YLC4 
5.3 in SH Soli Tin Yo in TB Woods 3V532 5YKUS 6.7 in SK Soli 2Win win TB Woods 5V673 5YLC7 
5.6 in SH Solid 1%іп Жіп  TBWoods 3/562 5YKV2 7.1 іп SF Solid 2 ein Yin TBWoods 5/713 5YLCS 
in е kin ^in 00045 .bin oli ^e in ^in 0005 
6.5 in SDS Solid 1946 in Yo in TB Woods 3V652 5YKV9 8 in SF Solid 2 176 in Yo in TB Woods 5V803 5YLD8 
6.9 in SDS Web 11546 in Yin TBWoods 31692 5YKW2 8.5 in SF Soli ^e in ^ in 'oods 
8in SDS Web 1 e in їп  XTBWoods 3/802 5YKWA 9 in SF Solid 2 19A; in Yin  TBWoods 5/903 5YLE7 
10.6 in SK Arm 2 іп іп ТВ Woods 2/1062 5YKP7 9.25 in SF Web 2 15/ in vein ТВ Woods ^ 5V9253 5YLF1 
14 іп 5К Arm 2 Vin Yo in ТВ Woods 311402 5YKRO 9.75 in SF Web 2 176 in Yo in TB Woods 5V9753 5YLFA 
19 in SK Arm 2 in Y in ТВ Woods 311902 5YKR2 10.3 in SF Web 2 16 in Yin TB Woods 5V1033 5YKW8 
25 in SF Arm 2 5e in їп ТВ Woods 312502 600М8 10.9 in SF Web 2 TAs in Yin ТВ Woods 5/1093 5YKX2 
3 Groove 11.3 in SF Arm 2 16 in У in ТВ Woods 511133 5YKX7 
2.65 in JA Solid 1 іп Yo in ТВ Woods 312653 6UDN9 11.8 in SF Arm 2 15s in Yo in TB Woods 5V1183 5YKY1 
3 in SH Solid 156in Yo in TB Woods 3V303 GUDP1 12.5 in E Arm 3 Фіп 8 in TB Woods 5V1253 5YKY4 
3.15 in SH Solid 1%іп Yin TB Woods  3V3153  6UDP3 13.2 in E Arm 3%in Тіп — TBWoods 511323 5YKY8 
3.35 in SH Solid 1%іп Yin | TBWoods 3/3.353 БҮКН8 14 in E Arm 3%in Тіп — TBWoods  5\/1403 5YKZ3 
3.65 in SH Solid 156in Yo in ТВ Woods 313653 5YKT4 15 in E Arm 3 V^ in 76 in TB Woods 5V1503 39P332 
4.12 in SH Solid 156in Yo in ТВ Woods 314123 5YKT7 16 in E Arm 3 ^in h in TB Woods 5V1603 5YKZ6 
4.5 in SDS Soli 11946 in Yo in TB Woods 3V453 5YKUO 18.7 in E Arm 3 іп in ТВ Woods 5/1873 5YLAO 
4.75 in SDS Solid 1 e in Yin  TBWoods 314753 5YKU3 212 in E Arm 3%in Тіп TBWoods 5/2123 5YLA1 
5 in SDS Solid 11946 in Yo in TB Woods 3V503 5YKUS 28 in E Arm 3VWin біп TBWoods ^ 5/2803 5YLAS 
5.3 in SDS Solid 1%ein Yin TBWoods 3/533 5YKVO 4 Groove E 
5.6 in SDS Soli 11946 in Yo in TB Woods 3V563 5YKV3 44 in SD Soli 17946 in win TB Woods 5V444 10Y279 
6 in SDS Solid 1 e in Yin  TBWoods 3V603 5YKV6 4.65 in SD Solid 1 5e in їп | TBWoods 514654 10Ү282 
6.5 in SDS Web 11946 in Yo in TB Woods 3V653 5YKWÜ 4.9 in SD Solid 11946 in Yo in TB Woods 5V494 10Y284 | 
6.9 in SDS Web 1546 in Yo in TB Woods 3V693 5YKW3 5.2 in SD Solid 1946 in Yo in TB Woods 5V524 10Y287 
ЕШ SK Web 2Win Yo in TB Woods 3V803 5YKW5 _ 5.5 in SD Soli 1946 in win TB Woods 5V554 10Y288 | 
10.6 in SK Arm 2 іп Жіп TB Woods 3/1063 5YKP8 5.9 in SD Solid 1 5e in Yin  TBWoods 5/594 10Y290 
14 in SK Arm 2%in іп ТВ М/о045: 3/1403 6YRF5 6.3 in SK Solid 2%in Yo in TB Woods 5V634 5YLC5 
4 Groove 6.7 in SK Solid 2% in Yin TBWoods X 5V674 10Y291 
3 in SH Soli Tin Yo in TB Woods 3V304 БҮКТІ 71 іп SF Soli 2 1976 in win TB Woods 5V714 5YLDO 
3.35 in SH Solid 1%1п Yin ТВ Woods 3/3.354 5YKR9 7.5 іп SF Solid 2 15^; in їп TBWoods 51754 5YLD5 
.65 in olid Тіп У іп BWoods 2/3654 БҮКТ5 іп oli in біп 0005 
4.12 in SH Solid 156in Yo in ТВ Woods 34124 5YKT8 8.5 in E Solid 3 V^ in віп ТВ Woods 51854 5YLE4 
4.5 in SDS Solid 116 in Y in TB Woods 3V454 5YKU1 9 in E Solid З іп 7 in TB Woods 5V904 5YLE8 
5 in SDS Solid 1 e in їп  XTBWoods 31504 5YKU6 9.25 in E Solid 3%in Тіп — TBWoods 5/9254 5YLF2 
5.3 in SDS Solid 1 1976 in vein TB Woods 3V534 5YKV1 9.75 in E Web КЕЛШ %in ТВ Woods 5/9754 5YLF5 
5.6 in SDS Solid 1946 in Yo in TB Woods 3V564 5YKV4 10.3 in E Web 3 ^in h in TB Woods 5V1034 5YKW9 
6in SK Solid 2 in Y in TB Woods 3V604 5YKV7 10.9 in E Web 3 in 76 in TB Woods 5V1094 5YKX3 
6.5 in SK Solid 2 іп їп  TBWoods 3/654 5YKW1 11.3 їп Е Web 3 іп “іп — TBWoods 5/1134 5YKX8 
8in SK Web 2 іп іп TB Woods 3V804 5YKW6 11.8 in E Web КЕЛШ % in ТВ Woods 5/1184 БҮКҮ2 
10.біп 5К Arm 25 in Yo in ТВ Woods 311064 5YKP9 12.5 in E Web 3 ^in віп ТВ Woods 511254 5YKY5 
14 in SK Arm 2% in Yin ТВ Woods 311404 5YKR1 13.2 іп Е Arm 3%in біп ТВ Woods 5/1324 5YKY9 
19 in SF Arm 2 5e in їп | TBWoods  3V1904 БҮКВЗ 14 in E Arm 3%in Тіп — TBWoods 5/1404 5YKZ4 
5 Groove 15 in E Arm 3 V» in іп ТВ Woods 511504 39Р333 
Sin SDS Solid 11946 in Yo in TB Woods 3V505 5YKU7 16 in E Arm 3 V^ in 76 in TB Woods 5V1604 5YKZ7 
6in SK Solid 2%in Yo in TB Woods 3V605 5YKV8 18.7 in E Arm 3 ^in h in TB Woods 5V1874 10Y276 
‘For 5V, 5VX V-Belt Section 212 in E Arm 3 іп Rin  TBWoods 5/2124 5YLA2 
2 Groove 23.6 in F Arm 3 TAs in Tin ТВ М/о045: 512364 5YLA3 
44 in SH Solid 155 in Yo in TB Woods 5V442 10Y277 | 28 in F Arm 3 176 in Tin TBWoods 5/2804 5YLAG 
4.65 in SDS Solid 11946 in Yo in ТВ Woods X 5V4652 10Y280 31.5 in Е Arm 3 %e in {in TB Woods 5V3154 5YLA8 
4.9 in SDS Soli 11946 in Yo in TB Woods 5V492 5YLAS ‘5 Groove 
5.2 in SDS Solid 1 e in Жіп  TBWoods 5/522 10Ү285 11.8 in E Web 3%in іп Gates — QD5/5V11.80 1NHD3 
5.5 in SDS Solid 11946 in Yin TB Woods 5V552 5YLCO 16 in E Arm 3%in біп TBWoods ^ 5V1605 5YKZ8 
5.9 in SDS Solid 15/6 in Yo in TB Woods 5V592 10Y289 18.7 in Е Arm 3 s in {in Gates QD5/5V18.70 1NHD9 
6.3 іп SK Soli 2Win Yo in TB Woods 5V632 5YLC3 23.6 in F Arm З 176 in Tin TBWoods ^ 5V2365 5YLA4 
6.7 in SK Solid 2%in Жіп TBWoods 51672 5YLC6 7.1 іп SF Solid 2 19/5 in Yin  TBWoods © 5V715 5YLD1 
71in SK Solid 2%in Yin TB Woods 5V712 5YLC8 7.5 in SF Solid 2 13e in Yin TB Woods 5V755 5YLD6 
7.5 in SK Solid 2%in Yo in TB Woods 5V752 5YLD3 9.75 in E Solid 3 Фіп h in Gates QD5/5V9.75  1NHF1 
8 in SK Soli 2Win Yo in Gates — QD2/5V8.00 1М604 9.75 in E Soli 3VWin in ТВ Woods 5/0755 БҮГЕб 
8 in SK Solid 2 іп Win ТВ Woods 5/802 5YLD7 6 Groove 
5 in е in ^in foods 7.1 in SF Solid 2 Me in ГАШ BWoods 5/716 5YLD2 
9 in SK Web 2 Vin Yo in TB Woods 5V902 5YLE6 8in E Solid 3 ^in 8 in TB Woods 5V806 SYLE1 
9.25 in SK Web 2 іп Y in ТВ Woods 59252 5YLFO 13.2 in F Web 3 16 in {in TB Woods 5V1326 5YKZ1 
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POWER TRANSMISSION 
Timing Belt Pulleys 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Web 
4917 Construction 
e ФҚ» 6FFT6 
PowerDrive А 


Timing Belt Pulleys 
= For XL, L, and H timing belts, see page 106 


No-slip positive drive pulleys with wide belt speed and 
load capacity ranges maintain a constant speed ratio. 


Plain Bore—For light-duty applications up to 1⁄4 HP. Aluminum material. Each 
includes 2 hollow head setscrews; no keyway. 
= Standard keyway and setscrew machining guide located on page 119 


Bushed Bore—Steel material. Select 3" pulleys for applications up to 4 HP, 
Y^" pulleys for applications up to 20 HP. 
= Require bushings; order separately on page 115 


(intinental $ 


ContiTech 


Timing Belt Pulleys 

= 8mm pitch 

= Timing belts sold separately on page 107 

= Bushings sold separately on page 115 

Positive drive-tooth engagement eliminates slippage and speed variation. 
Cast-iron pulleys provide uniform speed transfer. 


Note: Additional sizes of Continental ContiTech Drive Timing Belt Pulleys are available on 
Grainger.com. 


12 mm WIDE 21 mm WIDE 36 mm WIDE 
No. of Pitch Outside Bushing Item | Bushing Item | Bushing Item 
Grooves Dia. Dia. Required Мо. Required No. | Required Мо. 


Bushed Bore For Use With Falcon HTC Pd and ContiTech Synchrochain Timing Belts 


Max. 

No. of Bore Bore Pitch Outside Flange Construc- Нет 
Grooves Dia. Dia. Dia. Dia. Dia. Width tion No. 
Plain Bore, % in Pitch for 1⁄4 in, % in Wide XL Timing Belts 

10 As in 'Ain 0.637іп 0.617і іп As in Solid 6FFR3 
12 is in Mein 0.764іп 0.744 іп Tin As in Solid 6FFR5 
14 Yin 3&in  0.891in 0.871іп 1 ¥%in Vie in Solid 6FFR6 
15 Ya in in 0.955іп 0.935in 1%sin біп Solid 6FFR7 
16 Ya in Asin 1.019іп 0.999in  14in As in Solid 6FFR8 
18 Ya in in 14146іп 1.126in 1%іп As in Solid 6FFR9 
20 Ya in Asin  1273in 1253in 1 %in Asin Solid 6FFT0 
21 Yain in 1.337іп 1.317in 1%іп “біп Solid 6FFT1 
22 Ya in win  1401in 1.318in 1% in As іп Solid 6FFT2 
24 Yin in 1.528іп 1.508in 1% in As in Solid 6FFT3 
28 Yin “in  1.783in 1.763in 2іп As in Solid 6FFT4 
30 Js in Asin — 191in 1.89in 2%in As in Solid 6FFT5 
32 Ms in lin 2.037іп 2.017 in — As in Web 6FFT6 
36 Jis in lin 2.295іп 2272in — As in Web 6FFT7 
40 Js in lin 2.456in 2.526 in = As in Web 6FFT8 
44 s in lin 2.4801іп 2.781 in = Asin Web 6FFV0 
48 Js in lin 3.056іп 3.036 in — As in Web 6FFV1 
60 Ув in Tin 3.82in 3.8іп = As in Web 6FFV2 
72 Ain lin 4.584іп 4.564in — Asin Web 6FFV3 

No. of Bushing Pitch Outside Flange Construc- Item 
Grooves Req. Dia. Dia. Dia. Width tion No. 
Bushed Bore, % in Pitch for 1? in Wide L Timing Belts 

18 G 2449in 2.119 in 2% in ¥% in Solid 6FFV4 
19 G 2.268 in — 2.238 in 2% in 3A in Solid 6FFV5 
20 G 2.387 іп 2.357 in 2% in 3A in Solid 6FFV6 
21 G 2.507 in — 2477 in 2*4 in 3A in Solid 6FFV7 
22 G 2.626 in — 2.596 in 3 in Зд in Solid 6FFV8 
24 H, QT 2.865 in 2.835 іп 3A in Зд in Solid 6FFV9 
26 H, QT 3.104in — 3.074in 37в6іп 34 in Solid 6GEG6 
28 H, QT 3.342in 3.312in 3%віп 34 in Solid 6GEG7 
30 H, QT 3.581 in 3.551 in 3% in 34 in Solid 6GEG8 
32 H, QT 3.82 in 3.79 in 4 V^ in Зд in Solid 6GEG9 
36 H, QT 4.297 in  4267in  4'7»in % in Solid 6GEHO 
40 H, QT 4.775in —4745in Sin Зд in Solid 6GEH1 
44 H, QT 5.252in — 5.222 in 5 V» in 34 in Solid 6GEH2 
48 H, QT 5.73 in 5.7 in 6in 34 in Solid 6GEH3 
Bushed Bore, % in Pitch for 1 in Wide L Timing Belts 
18 G 2.149 in 2.119 in 2% in 1%in Solid 6GEH5 
19 G 2.268 in — 2.238 in 2% in 1%in Solid 6GEH6 
20 G 2.387 in 2.357 in 2% in 1%in Solid 6GEH7 
21 G 2.507 in — 2.477 in 2 5A in 1%in Solid 6GEH8 
22 G 2.626 in 2.596 in 3 in 1 Жіп Solid 6GEH9 
24 H, Q 2.865in 2.835 in 3A in 1^in Solid 6GEJO 
26 H, Q 3.104in  3.074in 36 in 1 іп Solid 6GEJ1 
28 H, Q 3.342 in  3.312in 3 %6 in 1 іп Solid 6GEJ2 
30 H, Q 3.51in X 3551in 3 5A in 1^in Solid 6GEJ3 
32 H, Q 3.82 in 3.79 in 4 Vein 1 іп Solid 6GEJ4 
36 H, Q 4.297in  4267in  4'7»in 1^in Solid 6GEJ5 
40 H, Q 4.775in 4.745 in Sin 1 “in Solid 6GEJ7 
44 H, Q 5.252in 5.222іп 5 іп 1^^in Solid 6GEJ8 
48 H, Q 5.73 in 5.7 in 6in 1^in Solid 6GEJ9 
60 H, Q 7.162in 7.132 in — 1 іп Web 6GEKO 
Bushed Bore, 72 in Pitch for 1 in Wide Н Timing Belts 
14 G 2.228 in  2.174in 2% in 1%in Solid 6GEK1 
16 G 2.546 in — 2.492 in 2 Yin 1%in Solid 6GEK2 
18 H, Q 2.856in — 2.811 in 3 in 1^in Solid 6GEK3 
20 H, Q 3.183in 3.129in 37віп 1 іп Solid 6GEK4 
22 H, Q 3.501 in — 3.447 in 35A in 1^in Solid 6GEK5 
22 P1 3.501 in — 3.447 in 3% in 1%in Solid 6GEK6 
24 H, Q 3.82in  3.766in 4/Увіп 1^in Solid 6GEK7 
26 H, Q 4.138in — 4.084 in 4% іп 1% in Solid 6GEK9 
28 H, Q 4.456іп  4402in 41/віп 1%in Solid 6GELO 
30 H, Q 4.775in 4.721 in 5in 1^in Solid 6GEL1 
30 P1 4775in 4.721 іп Біп 1 іп Solid 6GEL2 
32 01 5.093in 5.093іп 5%віп 1^in Solid 6GEL3 
40 Q1 6.366 in 63172! б%віп 1%in Solid 6GEL5 
44 01 7.003in — 6.949in 77віп 1 іп Solid 6GEL6 
48 01 7.639 іп 17.585іп 8 іп 1 іп Solid 6GEL7 
60 01 9.549in 9.495 in — 1^in Web 6GEL8 
72 01 11459in 11.405 іп — 1^in Web 6GEL9 


ШТ 


GRAINGER. 


Find even MORE on Grainger.com® 


22 56.023 тт 54.42 mm — — 1008  3PDV4 — — 
30 76.395 mm 74.79 mm — — — — 1615 — 3PDW4 
Bushed Bore For Use With Falcon Pd and ContiTech Synchrochain Timing Belts 
22 56.023 тт  54.42mm 1008 2UWFA| — — — — 
25 63.662 тт 62.06 mm 1108 —2UWF5 | 1108  2UWF6 — — 
28 71.302 тт 69.7 mm 1108  2UWG1 1108 21/62 — — 
30 76.395 mm 74.79 mm 1108  2UWG3 1610 2UWG4 — — 
32 81.488 тт 79.89 mm 1210 2067) 1610 2008] 1615 2009 
34 86.581 тт 84.98 mm 1610  2UWH2 | 1610 2UWH3, 1615 2UWH4 
36 91.674 тт 90.07 mm 1610  2UWH6 | 1610 2UWH7, 1615 2UWH8 
38 96.767 mm 95.17 mm 1610 2UWJ1 | 1610 2UWJ2) 1615 2UWJ3 
40 101.86 тт 100.26 тт | 1610 2UWJ4 | 1610 2UWJ5 | 2012 2UWJ6 
45 114.592 тт 112.99 тт | 2012  2UWJ9 | 2012 2UWK1| 2012  2UWK2 
48 122.231 тт 120.63 тт | 2012 2UWK3 2012 2UWK4) 2012 21Л/К5 
50 127.324 тт 127.32 тт | 2012  2UWK6 2012 2UWK7, 2012 21Л/К8 
53 134.964 тт 133.59 mm — — 2012  2UWK9 — — 
56 142.603 тт 141mm 2012  2UWL1 | 2012 2UWL2| 2517 21/13 
60 152.789 тт 151.19 тт | 2012  2UWLA | 2517 2UWL5| 2517  2UWL6 
75 190.986 mm 189.39 тт | 2012  2UWL8 | 2517 20/М19 3020  2UWN1 
80 203.719 mm 202.12 mm | 2012  2UWN2 3020 2UWN3, 3020  2UWN4 
20 mm WIDE 30 mm WIDE 50 mm WIDE 
No. of Pitch Outside | Bushing Шет Bushing Item | Bushing Нет 
Grooves Dia. Dia. Required Мо. Required No. | Required Мо. 
Bushed Bore For Use With Hawk Pd and Dual Hi-Performance Pd Timing Belts 
24 61.12mm 59.74 mm JA 3PEC1 JA 3PED1 = — 
30 76.39 тт 75.13 тт | НОТ 3PEC3 | НОТ 2UWN5  — — 
34 86.58mm 85.22 mm SH  3PECA SH — 2UWN7| SH 3PED4 
36 91.67 mm 90.3 mm SH 3PEC5 SH — 2UWN8 SH 3PED5 
38 96.774mm 95.4 mm — — SH | 2UWN9  — — 
40 101.86 mm 100.48 mm SH . 3PEC6 SH_ 2UWP1 SH 3PED6 
44 112.04 тт 110.67 mm — — SDS  2UWP2  — — 
48 122.23mm 120.85 mm | SDS  3PEC7 SDS  3PED2| 50 3PED7 
56 142.6mm 141.22mm | SDS ЗРЕС8 SDS  2UWP3 SK 3PED8 
64 162.967 mm 161.59 mm — — SK — 2UWP4 SK 3PED9 
72 183.35 mm 181.97 mm | SDS 3PEC9 SK 2UWP5) SK 3PEF1 
80 203.708 тт 202.34 mm — — SK 2UWP6) SF 3PEF2 
33 mm WIDE 
No. of Pitch Outside Bushing Item 
Grooves Dia. Dia. Required No. 
Bushed Bore For Use With SilentSync Timing Belts 
32 81.49 mm 80.12 mm H, QT 45PN34 
45 114.59 mm 113.22 mm SDS 45PN45 
80 203.72 mm 202.35 mm SF 45PN60 
No. of Bore Max. Pitch Outside Flange Item 
Grooves Dia. Bore Dia. Dia. Dia. Dia. Width No. 
Plain Bore For Use With Falcon HTC Pd and ContiTech Synchrochain Timing Belts 
25 VATI 1%in 63.662 mm 62.06 mm — 36 mm 3PDV5 
28 Yo in їйїп 71.302 тт 69.7 mm — 36 mm 3PDV9 
Plain Bore For Use With Hawk Pd and Dual Hi-Performance Pd Timing Belts 
22 vin 1 346іп 56.02mm 54.66 тт 65.0mm 28.6 тт 3PEA9 
28 Эд іп 155 in 71.3 тт 70.08 тт 80.0 тт 60.5 mm 3PED3 
Plain Bore For Use With SilentSync Timing Belts 
24 Yin = 61.12 mm 59.75 mm — 33mm 45РМ17 
30 VATI — 76.4mm 75.03 mm — 33mm 45РМ33 
60 vin — 152.79 mm 151.42 mm — 33mm 45РМ54 
60 Yin — 152.79 mm 151.42 mm — 17mm 45РМ87 
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Q Download Available POWER TRANSMISSION 
OLJ GRAINGER.COM Bushings 
j 
c» 
4 (4 в 
Taper-Lock Bushing 1 
For use with taper-lock style sheaves, sprockets, 
pulleys, gearbelt pulleys, and chain couplings. 
Gates bushings include cap screws; Titan Б 
bushings include set screws. 1008 Seuce 
Bushing Bushing Bushing 
Series/ Item Series/ Item Series/ Item 
- Bore Dia. Brand | No. Bore Dia. Brand No. Bore Dia. Brand Мо. 
QT Series 1008 1615 2517 (Cont.) 
ye in Gates  1NHX1 {in Gates  6FLY2 {6 in ritan 45PY19 
іп Tritan 45РХ04 1 іп Gates 6FLYA4 1in Gates 1МЈЕ9 
РАШ Gates 1МНМ/9 iin Gates GFLY6 1 іп ritan 45РҮ08 
F Series % in Tritan 45PX03 135 in Gates  6FLY8 1%in Gates  1NJG1 
1in Tritan 45PW97 1 іп Gates 6Ғ170 1% іп ritan 45PY18 
1108 1%in Gates 6FLZ2 i'Vin Gates 1NJF3 
Ж: ye in Gates 1МНХ9 2012 1%in ritan 45РҮ15 
ТВ Wood's: Әйіп Tritan 45PX15 Sein Gates 1МЈЕД 1%in Gates 1NJG3 
Incorporated іп Gates ТМНХ8 34 in Gates 1МЈЕЗ 176 in ritan 45PY20 
ш cs 
H H in ritan in ates ^e in ritan 
Quick-Detachable Bushings 1 іп Tritan 45РХ0В iin Tritan 45РХ96 2in Gates 1NJGS 
ЕТ 1210 | 1 іп Gates  1NJC4 Zin Tritan 45PY35 
a Taper: 4" per ft. ип Ga es ТЫНУ 1 Е: іп in an s аг in Ga es ine 
Split through flange and taper to provide a true clamp. All series except for JA E Бб ҮІ ee pates Ной OS ee ASPYTI 
and QT have a setscrew over the key to help maintain the bushing's position Tin Gates 1МНҮЗ їйїп Gates 1NJC3 2%in Gates 1NJG8 
; А А 1 іп Gates 1МНҮб 1 іп ritan 45РХ84 2 іп ritan 45РҮ29 
until the screws are tightened. For use with sheaves, sprockets, and pulleys. Tsin баев NHYT 7%in Gates 1NJD1 2 5 in Gates 1NJH2 
1 ЕШ à | à 
Bushing Series/ Item Bushing Series/ Item Bushing Series/ Item vl: jn. 5245. ІННҮЗ 1 An ca e EA PI Ga a LEE 
Bore Dia. No. Bore Dia. No. Bore Dia. No. 1 іп Tritan 48PX32  — iin Tritan 45PX94 27віп Tritan 45PY34 
T SD SF (Cont.) 1610 T%in Gates 1NJC2 2%in Tritan 45РҮ28 
Yin SUHZ6 Yin 410876 Тат SYLJ4 hin Gates 1М0В6 Tin Tritan 45PX83 3020 
Ain SUJM іп 410883 1 sin SYL % in ritan 45РХ60 1%in Gates 1NJD3 {vin Gates АМАН 
Жіп 50ЈА2 Hin 410882 2in SYLJS %in Gates 1NJB5 i*&in Tritan 45PX93 {tsin Tritan 45РҮ72 
Ain SUJAS Zin 410884 2 sin 5YLJ6 Yain titan 45PX59 _ 1 in Gates 1NJCS Thin Gates 1NJK4 
To in SUHZ9 ein 410880 2 Vio in SYLJ7 in Gates 1NJB7 Tsin Tritan 45PX86 1 vein Gates  1NJJ6 
Тіп SUHZ? Tin 410875 2 Vi in 410895 віп ritan 45PX61 T%in Gates 1NJC9 i' win Tritan 45PY74 
1 іп SUHZS 1 іп 410879 2%in SYLJ8 {in Gates 1NHZ7 Tin Tritan 45PX90 2in Gates 1NJK6 
Тв п SUHZ7 T%ein 10Y301 2 віп 5YLJS iin ritan 45РХ54 1%їп Gates 1NJD5 2in ritan 45Р701 
iin SUHZ4 1йїп 410878 2 Ain SYLKO {Vein Gates 1NJA2 iin Gates 1NJC7 2%in баз 1NJLi 
1 96 in SUHZ8 1%in SYLG7 38 mm 410928 {Vein Tritan 45PX47 1 iin Tritan 45РХ88 234 in Tritan 45PY92 
17s in SUJAO 1 іп SYLG9 42 mm 41D929 iVicin Gates 1NJAA 2in Gates 1NJD7 2%in Gates 1NJK9 
Тіп SUHZS 1 vein 410877 48 тіп 410930 Tsin Tritan 45РХ48 2in ritan 45РҮ02 2 іп Tritan 45PY87 
14 тт 41D905 194 in 41D881 55 mm 41D931 ТП Gates МА: 72517 іп Tran 45РҮ04 
19 mm 410906 1 v6 in S5YLG8 Е : {in Tritan 45РХ46 iin Gates 1NJE7 2 біп Gates 1NJN1 
24 mm SUJAT 1 sin 10Y298 1% in SYLN6 1%їп Gates 1NJAb iin Tritan 45РҮ22 2 іп Tritan 45PY86 
28 mm 410907 1 Жіп SYLHO Ye in SYLN3 Tsin Gates 1NJA8 їйїп Gates 1NJF2 2 Yin Gates 1NJL2 
35 mm 50ЈАЗ Tein 10Y299 Tin SYLNS {in Gates 1NHZ9 {Yin Tritan 45PY10. — 2 vin Gates 1NJLA 
38 mm 410908 28 mm 410918 176 in SYLN7 iin Tritan 48PX45 {in Gates 1NJF1 2 yin Tritan 45PY91 
JA 38 mm 410019 1 ie in SYLN4 1%in Gates TNJAT Tin Tritan 45PY09 3in Gates 1М0М3 
Asin SYLG6 42 mm 410920 2in SYLNB i'Wein Gates 1NJA3 1%in Gates 1NJF8 3030 
іп SYLG4 5К 2 in SYLPS 1% in Tritan 45РҮ16 2%in Тап 45Р722 
Yin 5YLG3 Kin 410903 тунп БИГЕ Tsin Gates 182  234in Tritan 45Р728 
76 in 5YLG5 in 410904 2 Yin 5YLP1 
iin 5YLF7 Te in 41D899 2% in 5YLP6 
Тіп 5YLF9 iin 10Y308 2 sin 5YLP7 
Un MR ОМ {Шш Ол Me 
4 |n 16 In 16 In = 
пп am п уша уп — ae | PowerDrive 
mm ^6 In ЗІП - H 
24 mm 410910 Тэ іп 5YLL6 2 "s in 5YLP2 = 
25 тт 5YLG2 176 in 5YLL8 3¥%in 5YLP9 Split Taper Bushings 
Е 28 тт 410911 1 A in EE E in ҮШІ) = Taper: 24" per ft. 
mm " x 
Шар КА TEE SYLLT 48 mm 410934 | Solid flange and an external key on the bushing 
Fin 10Y307 Т йв іп БҮІІ F i itive dri i 
zain 101301 ти зын тут ав provides positive drive, except series G. For 
Ain 5YLLO Tin BYLL9 1% in 41D863 | use with sheaves, sprockets, pulleys, gearbelt 4 
1s in 410897 1 Ae in 5YLLA 1%1п 410864 pulleys, and chain couplings. Include cap screws. B Serles 
Tin 5YLKT 2in 410902 176 in 41D866 
1 іп 5YLK4 2 Ve in 5YLNO 2in 1NGJ1 Bushing Series/ Item Bushing Series/ Item Bushing Series/ Item 
Tin 5YLK3 2 Asin 5YLN1 2 іп 5YLR7 Bore Dia. No. Bore Dia. No. Bore Dia. No. 
T%in 5YLK5 2 TAs in 5YLN2 2 іп 5YLTO B б @1 
Tsin 5YLK7 2 Yin 20LU82 2 TAs in 5YLT2 Win 6PTT4 36 in 6PTUS Jin 6PTX4 
Tin 5YLK2 24 mm 410921 2 %in 1NGJ2 %1п 6PTU3 win 6PTUG іп 6PTX5 
1%іп 5YLKG 28 mm 410922 2% in БҮІТІ 34 in 6PTU2 гіп 6PTVO Tin 6PTW5 
24 mm 5YLK8 38 mm 41D923 2 Ts in 5YLR3 Тв in 6PTT5 3A in 6PTU8 Thin 6PTX6 
28 mm 410912 42 mm 410924 2%]п 5YLR9 Tin 6PTUA in 6PTV1 1 в in 6PTX8 
SDS 48 mm 41D925 2 Jin 5YLT3 Te in 6PTT6 Te in 6PTU7 iin 6PTW7 
Bin 410885 55 mm 410926 2 "Wis in 5YLR6 Tin 6PTP9 Tin 6PTUS 1%in 6PTX9 
56 in 10Y305 ISF 2 %e in 1NGJ7 Tsin 6PTRO Pi 176 in 6PTY1 
34 in 5YLH8 Ts in 410892 Зіп 5YLT4 Tin 6PTR3 %1п 6PTV9 Тїп 6PTW6 
in 10Y306 Tin 110888 3 %in 410869 1%e in 6PTR6 34 in 6PTV8 Тв in 6PTX1 
Te in 410887 T%in 410890 3Эвіп 410871 {Vin 6PTR2 hin 6PTWO Тіп 6PTYO 
Tin 5YLH1 136 in 411801 КЕД 5YLT6 1516 in 6PTRS iin 6PTV2 Tsin 6PTX7 
1 іп 5YLH4 Тіп 410889 336in 5YLT8 136 in 6PTR8 Tin 6PTW1 TH in 6PTW9 
1¥%e in 410886 T%in 5YLJ3 3 sin 5YLT9 Tsin ӨРТТІ Т біп 6PTV5 TAin 6PTXO 
Tin 5YLH3 17s in 38H450 37 in 1NGL7 Tin 6PTR1 iin 6PTV4 1 ™%e in 6PTWS 
Тп 5YLH5 Twin 5YLJO 3 in 5YLT5 1 %e in 6PTT3 T%in 6PTW2 2 іп 6PTX2 
Tsin 5YLH7 1946 in 410894 3%in 410874 Tin 6PTTO 17s in 6PTV7 2% in 6PTX3 
Twin 5YLH2 Tin 410893 З Ts in 5YLT7 Tie in 6PTR4 Tin 6PTV3 
1%1п 5YLH6 1 віп 5YLH9 55 mm 110937 134 in 6PTR7 1%іп 6PTV6 
Tsin 10Y302 134 in 5YLJ2 60 mm 5YLUO Tin 6PTT2 P2 
1 іп 10Ү304 80 тіп 5YLU1 {ein 6PTRS 1%in 6PTW3 
Tein 10Y303 Zin 6PTT7 T%in 6PTW4 
24 mm 41D913 2 %in 6PTT9 
28 mm 410914 2 Vis in 6PTUO 
38 mm 410915 2% in 6PTTS 
42 mm 410916 2% in 6PTU1 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. =F 
Chain Details on page А1. E 


- ысы " Dayton} 
Roller Chain and Individual Links Z TSuBAKI 


Hardened carbon steel construction. Fully Conveyor—Designed specifically for transport 
interchangeable with other ANSI roller chains. applications such as material handling, pack- 
Standard Factory preloading, lube-grooved bushings, aging, road building machinery, commercial 
ЖШ and prelubrication minimize wear elongation. bakeries, bottlers, and farm equipment. 


1 connecting link included for every 10 ft. of Connecting, Offset, and Roller Links— 

" i , , 
chain. Meets or exceeds all ANSI requirements. Connecting links join 2 ends of chain together. 
Additional Sizes and styles of roller chain are available on Sizes 25 to 60 assemble with spring clips. Size 
Grainger.com. 80 and higher, as well as Heavy and Curved 
Lube-Free Lambda—Oil-impregnated bush- connecting links, assemble with cotter pins. 
ings, coated pins, and solid rollers. Maximum 
allowable load is the same as standard roller 
chain. 


British Standard—Conforms to ISO 606, DIN 


Offset links are used for strands when an odd 
number of chain links is required. 


Roller links serve as replacements for damaged 


à : roller links. 
8187, and BS 2280 dimensions. 
Conveyor Heavy—Chain features thicker side plates for 
2ҮрҮЗ increased working load and fatigue resistance. 
Roller Max. CHAIN CONNECTING LINKS OFFSET LINKS ROLLER LINKS 
ANSI Bushing Roller Overall Allowable Tensile Item Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Chain Size — Pitch Width Dia. Width Load Strength L No. No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Standard Riveted, 1 Strand 
Dayton 
35 Yin 0.188 in 0.2 in 0.514" 480 Ib 1,760 Ib 10 2YDW4 2YEAS D 2ҮЕАб 5 2YEA7 5 
35 іп 0.188 іп 0.2 in 0.514" 480 Ib 1,760 Ib 100 2YDX5 2ҮЕА5 5 2YEA6 5 2YEA7 5 
40 Yin 0.312 in 0.312 in 0.695" 810 Ib 3,125 Ib 10 2YDWS5 2YEA8 5 2YEA9 5 2YEC1 5 
40 vein 0.312 in 0.312 in 0.695" 810 Ib 3,125 Ib 100 2YDX6 2YEA8 5 2YEA9 5 2YEC1 5 
41 Yo in 0.25 in 0.306 in 0.587" 470 Ib 1,500 Ib 10 2YDW6 2YEC2 5 2YEC3 5 2YECA 5 
41 тіп 0.25 іп 0.306 іп 0.587" 470 Ib 1,500 Ib 100 2YDX7 2YEC2 5 2YEC3 5 2YEC4 5 
50 іп 0.375 іп 0.4 in 0.851" 1,430 Ib 4,880 Ib 10 2YDW7 2ҮЕС5 5 2YEC6 5 2YEC7 5 
50 іп 0.375 іп 04 in 0.851" 1,430 Ib 4,880 Ib 100 2YDX8 2ҮЕС5 5 2YEC6 5 2YEC7 5 
60 Эд in 0.5 in 0.469 in 1.049" 1,980 Ib 7,030 Ib 10 2YDW8 2YEC8 5 2YEC9 5 2YED1 5 
60 34 in 0.5 in 0.469 in 1.049" 1,980 Ib 7,030 Ib 100 2YDX9 2YEC8 5 2ҮЕС9 5 2YED1 5 
80 Tin 0.625 in 0.625 in 0.386" 3,300 Ib 12,500 Ib 10 2YDW9 2YED2 1 2YED3 1 2YED4 1 
100 Tin 0.75 in 0.75 in 1.704" 5,070 Ib 19,531 Ib 10 2YDX1 2ҮЕр5 1 2YED6 1 2YED7 1 
120 1 іп Tin 0.875 in 2.122" 6,790 Ib 28,125 Ib 10 2YDX2 2YED8 1 2YEE2 1 2YEES 1 
140 1%in 1 іп Tin 2.269" 8,900 Ib 38,280 Ib 10 2YDX3 2YED9 1 2YEE3 1 2YEE6 1 
1 us 2in 1.25 in 1.125 in 2.691" 11,880 Ib 50,000 Ib 10 2YDX4 2YEE1 1 2YEE4 1 2YEE7 Е] 
subaki 
35 Эв in 0.188 in 0.2 in 0.500" 480 Ib 2,530 Ib 10 2W092 5X290 5 5X291 5 5X292 5 
35 36 in 0.188 in 0.2 in 0.500" 480 Ib 2,530 Ib 100 2W192 5X290 5 5X291 5 5X292 5 
40 Yin 0.312 in 0.312 in 0.717 810 Ib 4,290 Ib 10 2W093 5Х293 5 5X294 5 5X295 5 
40 vein 0.312 in 0.312 in 0.717 810 Ib 4,290 Ib 100 2W193 5X293 5 5X294 5 5X295 5 
41 Yo in 0.25 in 0.306 in 0.579" 500 Ib 2,640 Ib 10 2W094 5X296 5 5X297 5 5X298 5 
41 У іп 0.25 іп 0.306 іп 0.579" 500 Ib 2,640 Ib 100 2W194 5X296 5 5X297 5 5X298 5 
50 Ув in 0.375 in 0.4 in 0.878" 1,430 Ib 7,050 Ib 10 2W095 5X299 5 5Х300 5 5Х301 5 
50 Yin 0.375 in 0.4 in 0.878" 1,430 Ib 7,050 Ib 100 2W195 5X299 5 5X300 5 5X301 5 
60 Y in 0.5 in 0.469 in 1.087" 1,980 Ib 9,920 Ib 10 2W096 5X302 5 5X303 5 5X304 5 
60 Эд in 0.5 in 0.469 in 1.087" 1,980 Ib 9,920 Ib 100 3W098 5X302 5 5X303 5 5X304 5 
80 Tin 0.625 in 0.625 in 1.398" 3,300 Ib 17,640 Ib 10 2W221 6X529 1 6X530 1 6X531 1 
100 1 іп 0.75 in 0.75 in 1.678" 5,070 Ib 26,460 Ib 10 2W222 6X532 1 6X533 1 6X534 1 
120 Tein Tin 0.875 in 2.118" 6,830 Ib 37,480 Ib 10 6L481 6L490 1 6L493 1 6L496 1 
140 1%1п Tin Tin 2.307" 9,040 Ib 48,510 Ib 10 6L482 6L491 1 6L494 1 6L497 {| 
160 2 in 1.25 іп 1.125 іп 2.705" 11,900 Ib 60,630 Ib 10 6L483 6L492 1 6L495 1 6L498 1 
Standard Riveted, 2 Strand 
Dayton 
35-2 Эв in 0.188 in 0.2 in 0.898" 805 Ib 3,520 Ib 10 2YDY5 2YEE8 5 2ҮЕЕ5 5 — — 
40-2 тіп 0.312 іп 0.312 іп 1.247" 1,360 Ib 6,250 Ib 10 2YDY6 2ҮЕЕ9 5 2YEF6 5 = = 
50-2 Yin 0.375 in 0.4 in 1.571" 2,360 Ib 9,770 Ib 10 2YDY7 2YEF1 5 2YEF7 5 = = 
60-2 34 in 0.5 in 0.469 in 1.961" 3,300 Ib 14,060 Ib 10 2YDY8 2YEF2 5 2YEF8 5 — — 
80-2 Tin 0.625 in 0.625 in 2.543" 5,600 Ib 25,000 Ib 10 2YDY9 2YEF3 1 2YEF9 1 = = 
100-2 Tin 0.75 in 0.75 in 3.075" 8,570 Ib 39,062 Ib 10 2YD71 2YEF4 1 2YEG1 1 = = 
Tsubaki 
35-2 36 in 0.188 in 02 in 0.898" 810 Ib 5,060 Ib 10 6L484 6L499 5 6L505 5 — — 
40-2 Yo in 0.312 in 0.312 in 1.283" 1,370 Ib 8,580 Ib 10 6L485 6L500 5 6L506 5 — == 
50-2 % in 0.375 in 0.4 іп 1.595" 2,430 Ib 14,100 Ib 10 6L486 6L501 5 6L507 5 — = 
60-2 Y in 0.5 in 0.469 in 1.988" 3,360 Ib 19,840 Ib 10 6L487 6L502 5 6L508 5 = = 
80-2 Tin 0.625 in 0.625 in 2.552" 5,610 Ib 35,280 Ib 10 6L488 6L503 1 6L509 1 = — 
100-2 1 іп 0.75 in 0.75 in 3.090" 8,610 Ib 52,920 Ib 10 6L489 6L504 1 6L510 1 — = 
Lube-Free Lambda 
Tsubaki 
40 vein 0.297 in 0.312 in 0.755" 816 Ib 4,300 Ib 10 1YGP9 1YJK8 5 1YJK9 5 == 
50 іп 0.365 іп 0.4 іп 0.913" 1,430 Ib 7,050 Ib 10 1YGR4 1YJX4 5 ТҮЈХ5 5 = 
British Standard 
Tsubaki 
06B 36 in 0.225 in 0.25 in 0.551" = 2,310 Ib 10 1YGZ8  *| 1YGNS3 5 1YGN4 5 = = 
08B Yo in 0.305 in 0.335 in 0.724" = 4,410 Ib 10 1YGZ9 1YGN5 5 = = = = 
108 іп 0.38 іп 0.4 іп 0.819" — 5,840 Ib 10 1YHA1 1YGN7 5 1YGN8 5 = — 
12B 34 in 0.46 in 0.475 in 0.953" — 7,500 Ib 10 TYHA2 TYGN9 5 TYGP1 5 — — 
Heavy Riveted 
Tsubaki 
60H Ya in 0.5 in 0.469 in 1.252" 2,200 Ib 9,920 Ib 10 1YGT2 1YKK8 5 1YKK9 5 1YKL1 5 
80H Tin 0.625 in 0.625 in 1.543" 3,630 Ib 17,640 Ib 10 1YGT7 TYKV8 1 TYKV9 1 TYKW1 1 
Conveyor 
Dayton 
62040 Tin 0.312 in 0.312 in 0.697" 534 Ib 3,125 Ib 10 2YDY1 2YEG2 1 2YEG6 1 2YEH1 1 
C2050 їйїп  0375in 04 in 0.856" 721 Ib 4,880 Ib 10 2YDY2 2YEG3 1 2YEG7 1 2YEH2 1 
C2060H 1 іп 0.5 іп 0.469 іп 1.248" 1,032 Ib 7,227 |b 10 2YDY3 2YEG4 1 2ҮЕб8 il 2YEH3 1 
C2080H 2 in 0.625 in 0.625 in 1.512" 1,610 Ib 12,886 Ib 10 2YDY4 2YEG5 1 2YEG9 1 2YEH4 1 
Tsubaki 
C2040 Tin 0.312 in 0.312 in 0.717" 595 Ib 3,750 Ib 10 ft 6L511 6L515 1 6L519 1 6L523 1 
C2050 1 іп 0.375 іп 0.4 іп 0.878" 970 Ib 6,170 Ib 10 6L512 6L516 1 6L520 1 6L524 1 
C2060H ТУ 0.5 in 0.469 in 1.225" 1,410 Ib 9,040 Ib 10 6L513 6L517 1 6L521 1 6L525 1 
C2080H 2in 0.625 in 0.625 in 1.548" 2,400 Ib 15,400 Ib 10 6L514 6L518 1 6L522 1 6L526 1 
* 06B chain has conveyor-style flat side bar. 
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| POWER TRANSMISSION 
ANGE СОМ Chain, Links & Chain Tools 


Dayton} 
Z TsugAK ралар 


Corrosion-Resistant Roller 
Chain and Individual Links 


Each 10-ft. length includes 1 connecting link. 


CAD 


Neptune—Resists corrosion in difficult environments including seawater 
spray. Chromium-free topcoat protects chain from impact and provides 
superior rust resistance. Zinc-and-aluminum undercoating ensures maximum 
corrosion resistance with the same strength as standard ANSI chain. 


Nickel-Plated—Useful for decorative applications or in moderately corrosive 
environments and outdoor conditions. Not suggested for direct food contact. 


1YJH1 


1YJH2 
304 Stainless Steel—Excellent for corrosive conditions involving food, salt- 
water, chemicals, and pharmaceuticals. 


Roller Max. CHAIN CONNECTING LINKS OFFSET LINKS 
ANSI Bushing Roller Overall Allowable Tensile Item Item Pkg. Item Pkg. 
Chain Size Pitch Width Dia. Width Load Strength L No. No. Qty. No. Qty. 
Neptune 
Tsubaki 
35N ж 0.188 іп 0.200" 0.500" 480 Ib 2530 Ib. 10 ft. 1YGP6 1YJH1 5 1YJH2 5 
40N ж 0.312 in 0.312" 0.717" 810 Ib 4290 Ib. 10 ft. 1YGR2 1YJP2 5 1YJP3 5 
50N EJ 0.375 in 0.400" 0.878" 1,430 Ib 7050 Ib. 10 ft. 1YGR6 1ҮЈ26 5 1ҮЈ27 5 
60N ж 0.5 іп 0.200" 1.087" 1,980 Ib 9920 Ib. 10 ft. 1YGT1 1YKG6 5 1YKG7 5 
Nickel-Plated 
Dayton E _ 
40МР ж 0.312 in 0.851" 0.695" 648 Ib 3700 Ib. 10 ft. 2YDZ2 2YDZ8 5 2YEA2 5 
50NP 9g 0.375 in 0.400" 0.851" 1,144 Ib 6100 Ib. 10 ft. 2YDZ3 2YDZ9 5 2YEA3 5 
60МР ж 0.5 іп 0.469" 1.049" 1,584 Ib 8500 Ib. 10 ft. 2YDZ4 2ҮЕА1 5 2YEM 5 
Tsubaki 
40МР ж 0.312 іп 0.312" 0.717 660 Ib 4250 Ib. 10 ft. 6L073 6L091 5 6L082 5 
50NP ys 0.375 in 0.400" 0.8/8" 1,140 Ib 1050 Ib. 10 ft. 6L074 6L092 5 6L083 5 
60NP д" 0.5 іп 0.469" 1.087" 1,630 Ib 9900 Ib. 10 ft. 6L075 6L093 5 6L084 5 
304 Stainless Steel 
Dayton 
4055 у" 0.312 in 0.851" 0.695" 100 Ib 2750 lb. 10 ft. 2YDZ5 == == = = 
5055 ys 0.375 in 0.851" 0.851" 152 Ib 4950 Ib. 10 ft. 2YDZ6 — — — = 
60SS E 0.5 in 0.469" 1.049" 230 Ib 6050 Ib. 10 ft. 2YDZ7 = = — = 
Tsubaki 
2588 V 0.125 in 0.130" 0.339" 26 Ib — 10 ft 1YGP4 1YJF9 5 1YJG1 5 
3555 ж 0.188 in 0.200" 0.500" 60 Ib — 10 ft 1YGP7 1YJJ9 5 1YJK1 5 
4055 ж 0.312 in 0.312" 0.717" 100 Ib == 10 ft 6L076 6L094 5 6L085 5 
5055 56" 0.375 іп 0.400" 0.878" 154 10 — 10 ft 6L077 6L095 5 6L086 5 
60SS EZ 0.5 in 0.469" 1.087" 231 Ib — 10 ft 6L078 6L096 5 6L087 5 
80SSRB 1 0.625 in 0.625" 1.398" 397 Ib — 10 ft 1YGT9 1YKW9 1 1YKX1 1 


A-1 
Ттеинлкі 

H H А-1 D-1 D-3 K-1 SA-1 SK-1 WA-1 WK-1 
Chain Attachment Links mo nom Пел ал tam тот tom, tom tom 

А ain Size 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 

Carbon steel links 35 1YJ63 | 1YJG6 | 1YJG7 | 1YJ69 | 1YJH4 | 1YJH6 | iYJH7 = 
Fixtures can be mounted to attachments for smoother trans- E US 1YJK6 TYJK7 WW Win ПЕ TYJR1 1YJR2 
fer. Sold in pkg. of 5, except single-pitch size 80. Spring clips 50 1YJW8 | ЧҮЛ? | 1YJX3 | 1YJX9 | 1ҮКАЗ | 1YKAS | 1ҮКА6 | 1YKAT 
standard on sizes 35 to 60. Cotter pins standard on sizes 80. 60 1YKD8 ТҮКЕЗ 1ҮКЕ4 1ҮКЕ9 1YKH2 ТҮКН4 1YKH5 1YKH6 
Additional styles and sizes are available on Grainger.com. 80 TYKN7 | 1YKP2 | 1ҮКРЗ | 1YKP6 | 1YKTA | 1YKT6 | 1YKT8 ТҮКІ9 


Ттвсинлкі 3 Fenner Drives 


Dayton} 
Mfr. Item 
ANSI Size Brand Model No. 


Chain Detacher 


Roller Chain Tools 26 Tsubaki | 0-35 _ 14911 


25-60 Fenner Drives 5810100 382044 


Chain Detachers allow you to 35-50 Dayton 2YEHS 2ҮЕН5 
disassemble the roller chain to 60-100 Dayton ZEND. YENS 

4 60-100 Tsubaki D-60 1А912 Chain Detacher 
add or remove links to the length 60-100 Fenner Drives 5810200 387045 AOI 
of chain. Chain Pullers can pull Chain Fuller ; bi (M 

x ы 'enner Drives 

the open ends of the roller chain 35-60 Fenner Drives 5800350  5TZL3 
close enough together to ease 40-80 Fenner Drives 5800500 332791 Chain Puller 
the insertion of connecting links. 80-240 Fenner Drives 5800800 57714 5TZL3 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. г 
Sprockets Details on page A1. E 


BORE DIA. 
p 


Pitch No. of Mfr. 
i Teeth Model 


ANSI 40 : x 5 GL ТВ = 
Z TsuBAK 1L104 870 68 4 Bi4F | — | 6788 | 6L789 | 61790 | — 
8 ` 290 804 Br | = |61701 | 6L792 61747 61794 
Single-Strand Fixed-Bore Sprockets — 333) 37; ое ЫТ — а 
ANSI standard sprockets for use with standard roller chain. Constructed -2470 799 9 819 ELEME EE ME NE ӨГ 51 
of high-carbon and heat-treated steel alloy. Standard keyway (see page 990 39 0 B20F | - | 60811 | 60812 6183 6 
119 for more info.) and 2 setscrews included. Setscrews are directly оуег—3( 0 3 Д 857 -Шш-а ы REEL 6L830 
keyway and 90° from keyway, unless noted. The 34" and 1⁄2" bore sizes 3190 99 " : B |. — | 60831 | 6832: | (6183 à (| 61834 
have no keyway. Additional sprockets available on Grainger.com. Setscrew located 90° and 180° from keyway. 


BORE DIA. 
Тув 


Pitch No. of Mfr. 


Teeth Model 
et No. 

574 .46 9 | 0835 | bless | — | - | — | - [. — |- | — | = 
1.839" 1.618" 10 11104 iH LH D — р m 1 m1 S = 
000 [odd | — | — | — |- [| — | = 
0 9 [-1L08 | 1L109 | L0 | її | її | — | — — | — — | — - = 
.330 089 60841 | 1113 | ПЛ | 1i |] пы | — | — || — | — | = 
.490 4 [ TLTI7 | 1118 | TLTIS | ma | Tdi2] | — | — | — [| — | = 
.650 40 | 6L842 | 1L122 | 1L123 | 1L124 |11125 | 20UFi0 | 200 61843 * | — | = 
-810 6 6 |. — | 112 | 1L127 | 11428 | 1L129 | 200Р12 | 2043 694 |- | — 
.980 |  — | 1130 1131 | 1L132 | 113 | 20UFi4 | 2005 | 6L845 | = | = 
40 879 8 |. — | 10134 | 10135 | 1L136 | 1L137 | 20UFi6 | 200Е17 |6856 | E 
00 038 9 | 6L847 11138 | 6L848 | 11139 | 20UF19 | 20UF20 | 61849 | 20UF21 200 
460 9 0 | — | 6L850 | 10140 | | iL142 | 20UF23 | 20UF24 — | | 20UF25 | 200 
[ — | = 


2.090" 1. ER 9 20809" r —er828 — SERI — ——L——.—————— = 
-300 0 | (L147 | 6968 | 6905 = | — | — | — | — | — [| — 
2.500" 2219 1 B0B TE ша iu CAM ыш SS = 
110 Ё 0В | 200F48 | | 11150 1151 | 61933 | 6934 | — | — | — 
-910 6 08 -20UFSI | 1L152 | 200652: TL153 — | 20UFSU |81936 Т с | с = 
0 .809 4 Ü | 20UF56 | 11155 | 200Е57 | 11156 20/54 | 20UF55 | 11230 | - | — 
Ü -006 0B | 20UF61 | 1L157 | | 11158 — | 1L159 | | 11160 | 20UF60 | E 
0 .204 6 0816 | 20UF67 | I3 1162 111163 |200 | 11164 | 20/65 20/66) - 
.720 .40 0 | 20UF74 | 200Е75 | 11166 20/69 | 20UF70 | 11168 20077 200 00 
-920 99 9 0819 |  — | 64947 | 20UF80 | 60949 | 20UF76 | 20UF77 | 61952 | 200 | 20UF79 | — 
4.120 98 9 0819 |. — | — | A0UF86 | 6195 | 20UF82 | 200 | — | 200784 | 200Е85 | — 
4.320 99 0 0B20 |, — | 1158 | 20UF93 | 1L170 20/Ғ88 | 20UF89 | 61962 | 20UF91 | 20UF92 | — 
4.920 4.19 Ü [ — | — | — [8955 | — | = 
4.720 4.99 0B [= | — | — | oo j| — | — | - | — | — | = 
4.920 4.990 0B [== [| — ] — рр] е rs]. — [ -— T -— 
Ü 4.788 4 0B24 | — [| -— ] .-— JI-WWMi |] — |] =] — |] == 
0 8 6 0826 Cs | -— 11-ы | — [| — 1 lr | we ee 
0 -9/9 0 0830 1 — | — | — | 88013 | - ] 6607] | 66022] - | - [| — 
* береген located 90% and 180^ from keyway. 
BORE DIA. 
м" W" 1* 1и" 1%6" 1и" 1% 1/8" ту" 196" 1%" 11546" 
Pitch No. of Mfr. Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
0.D. Dia. Teeth — Model No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
Ü E 9 60B09F | 200650] — | 66023 | — | — | — | | — | — | — | — - | — 
60 4 0 60810 | 20UF94 | 66024 | — | — | — к — | - | — |] — ре р — 
000 6 60 | 20079955] — | 173 | ІІІ”) — = |- | — |] —. 1] — 
.290 898 60 | 20UF98 | 20UF99 | 11176 | Б | 200897 | Т * | = ee ee ee == 
.490 134 60B | — | — |1118 | 200601 | 200602 | 110 | — | 200603 " | 66008 > | — | — || — 
£40 К а 60Bi4F | — | — | 10181 | 200604 | 200605 | 112 |  — | 200606 > | 66032 * | — | EZ 
-900 .008 608 | 20UG12 | 200613 | 1L183 | 20UG07 | 20UG08 | 115 | — - | 200609 | 200611 | 200610 — 
4.220 .84 6 GOBiGF | 200620 | 20UG21 | 1116 | 200614 | 200615 | 200616 — |  — 020697 0258 2067 — — | — 
4.460 4.08 60B | — | -— | 20UG22 | 20UG23 | 200624 | 200625 | 20UG26 | 200627 | 20UG28 | 200609 — |- 
4.700 4.319 9 60Bi8F| - | — (1188 200631 | 20UG32 | 200633 | — | 20UG34 | 200635 2056. - | 200630 
4.950" 4.557" 19 60B19F | — | - | — | 20UG37 | 200638 | 200639 | 200640 | 200641 (2052 | 200643] — | 200644 
4.194 0 60B20F - | — | - | 20UG45 | 200646 | 200647 | 200648 | 200649 | 66007 - | — | — 
HN 5.508" 23 60B2F | — | — [$6070] — | — | 06002 | — | — |] — T — |] — Į] — 
6. .746 4 605 [ — | — [| 6G076 | — | — [6007.8 | — | — 3 [60081 | — | — |- 


* Е located 90° and 180° from keyway. 
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Download Available POWER TRANSMISSION 


GRAINGER.COM | Sprockets 


#тчинла F 
Single-Strand Bushed-Bore Sprockets NV _ Som 
. Y А etachablie aper 
= Bushing required, see page 115 or Grainger.com 5XXW9 5PTW5 
ANSI standard sprockets for use with standard roller chain. Taper-Lock 
Constructed of hardened high-carbon, heat-treated steel alloy. 5XXN1 
QUICK DETACHABLE TAPER-LOCK SPLIT TAPER 
Pitch No. of Bushing Mfr. Item Bushing Mfr. Item Bushing Mfr. Item 
00. Dia. Teeth Req. Model No. Req. Model No. Req. Model No. 
ANSI Sprocket No. 40 
2.49 in 2.247 in 14 — — — 1008 40BTL14 5XXN ^ — — — 
2.65 in 2.405 in 15 JA 40JA15 5XXW9 * 1008 40BTL15 5XXN2 Hor Q 40H15 5PTZ7 
2.81 in 2.963 in 16 JA 40JA16 5XXYO * 1008 40BTL16 5XXN3 Hor Q 40H16 5РТ78 
2.98 іп 2.721 іп 17 JA 40JA17 5XXYl * 1210 40BTL17 5XXN4 * Hor Q 40H17 5PTZ9 * 
3.14 in 2.879 in 18 JÀ 40JA18 5XXY2 * 1210 40BTL18 5XXN5 * Hor Q 40H18 5PTW5 * 
3.3 іп 3.038 in 19 JA 40JA19 5XNYS * 1210 40BTL19 5XXN6 Hor Q 40H19 5PTW6 
3.46 in 3.196 in 20 SH 40SH20 5XNYA * 1610 40BTL20 5XXN7 * HorQ 40H20 SPTW7 * 
3.62 in 3.355 in 21 SH 40SH21 SXXY5 * 1610 40BTL21 5XXN8 P1 40P21 5PVAO 
3.78 in 3.513 in 22 SH 40SH22 5XXY6 1610 40BTL22 5XXN9 H or Q 40H22 SPVA1 
3.94 in 3.672 in 23 SH 405Н23 5XXY7 1610 40BTL23 БХХР0 P1 40P23 5PVA2 
4.1 in 3.831 in 24 SH 40SH24 5XXY8 1610 40ВТ124 5XXP1 H or QT 40H24 5PTW8 
4.26 in 3.989 in 25 SH 40SH25 5ХХҮ9 1610 40BTL25 5XXP2 — — — 
4.42 in 4.148 in 26 SH 40SH26 5XXZ0 1610 40BTL26 5XXP3 = — — 
4.74 in 4.465 in 28 SH 40SH28 5XXZ1 1610 40BTL28 5XXP4 H or Q 40H28 5PVA3 
5.06 in 4.783 in 30 SH 40SH30 5ХХ72 1610 40BTL30 5XXP5 P1 40P30 5PTW9 
5.38 in 5.101 in 32 SH 40SH32 5ХХ73 1610 40ВТІ 32 5XXP6 P1 40P32 SPVA4 
5.86 in 5.578 in 35 SH 40SH35 5XXZ4 1610 40BTL35 5XXP7 P1 40P35 5PVA5 
6.02 in 5.737 in 36 SDS 40SDS36 5ХХ75 1610 40BTL36 5XXP8 P1 40P36 5РТХ0 
6.66 in 6.373 in 40 SDS 4050540 5ХХ76 1610 40BTL40 5XXP9 P1 40P40 5PTX1 
6.97 in 6.691 in 42 SDS 4050542 20UE85 1610 40ВТ142 20UE88 P1 40P42 5PVA6G 
7.45 іп 7.168 іп 45 SDS 4050545 5XXZ7 1610 40BTL45 5XXRO P1 40P45 5PTX2 
7.93 in 7.645 in 48 SDS 40SDS48 5XXZ8 1610 40ВТ148 5XXR1 P1 40P48 5РТХЗ 
8.89 in 8.599 in 54 SDS 4050554 200Е86 1610 40BTL54 20UE89 P1 40P54 5PVA7 
9.84 in 9.554 in 60 SDS 40SDS60 5XXZ9 1610 40BTL60 5XXR2 Q1 40060 5РТХ4 
11.43 in 11.145 in 70 SK 405К70 200Е87 2012 40BTL70 200Е90 Qf 40070 5PTX5 
ANSI Sprocket No. 50 
2.71 in 2.415 in 12 JA 50JA12 SXYAO 1008 SOBTL12 b5XXR3 * — — — 
2.91 in 2.612 in 13 JA 50JA13 5XYA1 1008 50BTL13 5XXR4 H or QT 50H13 20UE99 
3.11 in 2.809 in 14 A 50JA14 5ХҮА2 1008 50BTL14 5XXR5 H or QT 50H14 20UF01 
3.32 in 3.006 in 15 JA 50JA15 5ХҮАЗ 1210 50BTL15 5XXR6 * P1 50P15 5РУА8 
3.52 іп 3.204 іп 16 JA 50JA16 5ХҮА4 1610 50BTL16 5ХХА7 * P1 50P16 5PVA9 
3.72 in 3.401 in ae SH 50SH17 5ХҮА5 1610 SOBTL17 B5XXR8 * P1 50P17 5PVCO 
3.92 in 3.599 in 18 SH 50SH18 5XYA6 1610 50ВТ118 5XXR9 H or QT 50H18 5PTX6 
4.12 in 3.798 in 19 SH 50SH19 5ХҮА7 1610 50ВТ119 5XXTO P1 50P19 5PVC1 
4.32 in 3.995 in 20 SDS 50SDS20 5XYA8 1610 50BTL20 5XXT1 P1 50P20 5PTX7 
4.52 in 4.194 in 21 SDS 5050521 5XYA9 1610 SOBTL21 5XXT2 P1 50P21 20UF02 
4.72 in 4.392 in 22 SDS 50SDS22 5XYCO 1610 50ВТ122 5XXT3 P1 50P22 5PVC2 
4.92 in 4.59 in 23 SDS 5050523 5XYC1 2012 50ВТ123 5ХХТ4 Q1 50023 5PVC3 
5.12 in 4.788 in 24 SDS 50SDS24 5XYC2 2012 SOBTL24 5XXT5 P1 50P24 5РТХ8 
5.32 іп 4.987 in 25 SDS 5050525 5XYC3 2012 50ВТ125 5XXT6 Q1 50025 5PVC4 
5.52 in 5.185 in 26 SDS 50SDS26 5XYC4 2012 SOBTL26 5XXT7 — — — 
5.92 in 5.582 in 28 SDS 50SDS28 5XYC5 2012 50ВТ128 5XXT8 P1 50P28 20UF03 
6.32 in 5.979 in 30 SDS 50SDS30 5XYC6 2012 50BTL30 5ХХТ9 01 50030 5PVC5 
6.72 in 6.376 in 32 SDS 5050532 5XYC7 2012 50BTL32 5XXUO Q1 50032 5PVC6 
1.32 in 6.973 in 35 SDS 5050535 5XYC8 2012 SOBTL35 5XXU1 — — — 
7.52 in 7477 in 36 SDS 5050536 5XYC9 2012 50BTL36 5XXU2 Q1 50036 5PTX9 
8.32 in 7.966 in 40 SDS 50SDS40 5ХҮр0 2012 50BTL40 5XXU3 Q1 50040 5РТҮ0 
8.72 іп 8.363 in 42 SDS 5050542 200Е91 2012 50ВТ142 200Е93 Q1 50042 5PVC7 
9.31 in 8.96 in 45 SDS 50SDS45 5XYD1 2012 50BTL45 5XXU4 Q1 50045 5PTY1 
9.91 in 9.556 in 48 SDS 5050548 5XYD2 2012 50BTL48 5XXU5 Q1 50048 5PTY2 
11.11 in 10.749 in 54 SK 50SK54 20UE92 2012 50BTL54 20UE94 Qi 50054 5PVC8 
12.3 in 11.942 іп 60 SK 505К60 5XYD3 2012 50BTL60 5XXU6G Q1 50060 5PTY3 
ANSI Sprocket No. 60 
3.25 in 2.898 in 12 JA 60JA12 5XYD4 1008 60BTL12 20UE96 — — — 
3.49 in 3.134 in 13 JA 60JA13 5ХҮр5 1210 60BTL13 20UE97 P1 60P13 5РТҮ4 
3.74 іп 3.371 іп 14 SH 60SH14 5XYD6 1210 60BTL14 5XXU7 P1 60P14 5РТҮ5 
3.98 іп 3.608 іп 15 SH 605Н15 SXYD7 1610 60BTL15 5XXU8 P1 60P15 SPTY6 
4.22 in 3.845 in 16 SH 60SH16 5XYD8 1610 60BTL16 5ХХ09 Р1 60Р16 5PVC9 
4.46 in 4.082 in 17 SDS 60SDS17 5XYD9 1610 60BTL17 5XXV0 P1 60P17 SPVDO 
47 in 4.319 in 18 SDS 60SDS18 5XYEO 1610 60BTL18 5XXV1 P1 60P18 SPTY7 
4.95 in 4.557 in 19 SDS 60SDS19 SXYE1 1610 60BTL19 5XXV2 P1 60P19 5PVD1 
5.19 in 4.794 in 20 SDS 60SDS20 5XYE2 2012 60BTL20 5XXV3 Q1 60020 5РТҮ8 
5.43 іп 5.033 іп 21 505 6050521 БХҮЕЗ 2012 60ВТ121 SXXV4 Qi 60021 20UF05 
5.67 in 5.27 in 22 SDS 60SDS22 SXYE4 2012 60BTL22 5XXV5 Q1 60022 5РТҮ9 
5.91 іп 5.508 іп 23 505 6050523 БХҮЕ5 2012 60BTL23 5XXV6 Q1 60023 20UF06 
6.15 in 5.746 in 24 SDS 60SDS24 SXYE6 2012 60BTL24 5XXV7 Q1 60024 5РТ70 
6.39 іп 5.984 іп 25 505 6050525 5XYE7 2012 60BTL25 5XXV8 Q1 60025 5PTZ1 
6.63 in 6.222 in 26 SK 60SK26 5XYE8 2012 60BTL26 5XXV9 Qi 60026 20UF07 
6.87 in 6.46 in 27 SK 60SK27 20UE95 — — — Q1 60027 5PVD2 
7.11 in 6.698 in 28 SK 60SK28 5XYE9 2012 60BTL28 5XXW0 01 60028 5PVD3 
7.59 in 7.175 in 30 SK 60SK30 5XYFO 2012 60BTL30 5XXW1 Q1 60030 5PTZ2 
8.07 in 7.652 in 32 SK 60SK32 5XYF1 2012 60BTL32 5XXW2 Qi 60032 5PVD4 
8.78 in 8.367 in 35 SK 60SK35 5XYF2 2012 60BTL35 5XXW3 Q1 60035 20UF08 
9.02 in 8.606 in 36 SK 60SK36 5XYF3 2012 60BTL36 5XXW4 01 60036 20UF09 
9.98 in 9.56 in 40 SK 60SK40 5XYF4 2012 60BTL40 5XXW5 Q1 60040 5PTZ3 
11.18 in 10.752 in 45 SF 60SF45 5XYF5 2012 60BTL45 5XXW6 01 60045 5РТ74 
11.89 in 11.468 in 48 SF 605Ғ48 5XYF6 2012 60BTL48 5XXW7 Q1 60048 5PVD5 
14.76 in 14.33 in 60 SF 60SF60 5XYF7 2517 60BTL60 5XXW8 01 60060 5РТ75 
17.63 in 17.194 in 72 — = — 2517 60BTL72 20UE98 Q1 60072 5PTZ6 
* Has recessed groove in hub for chain clearance. 
Standard Keyway and Setscrew Machining Guide 
Dia. of Keyseat Dia. of Dia. of Keyseat Dia. of 
Shaft Width x Depth Setscrew T Shaft. Width x Depth Setscrew T 
%6- A6" ЖЕЛІ 70-32" | 3 91g - 4 V (Des EA 
7% - Ўв" ЖЕЛІ #10-24" 496-5 V» Тих" ЕДІ 
%-Ж 36 Х 982" y | 5916-6 V7 Тах" ПЕ 
Туе - 1 V4" Wx Ve Ye 4 6916-7 VP 19 xe T 
1%6- Т9" Уе Х 982" Ув" i 7%6-81%6 DIEN T 
ТЕВЕ 36x Vie yp | 9-10 He ZRx T 
14-2 W VEV VE -~ fSetscrew size may vary depending on hub wall thickness. As a general rule, the hub wall 
2965-23" ЖЕЛІ yp .. Over the keyway should be equal to or greater than the dia. of the setscrew. 
2 Ts -3 VA" Xx x Note: Maximum bore guidelines should be adhered to in order to ensure maximum product 
39-33 Tax TÀo- y» quality standards. 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. ap 


Sprockets & Pulleys Details on page A1. 
a 
Z TSuBAKI у | 
= ^^, ГА 
Single-Stranded ".- A 
: “ 
қ Гай 
Plain-Bore Sprockets "Be Кет 
= For more sprocket sizes, go to Grainger.com am m» 
Type B plain bore ANSI standard sprockets are A 
for use with standard roller chain and have AS 6AGNA 
1-sided hub extension. 5GVF2 
Outside No. of Bore Mfr. Item 
Dia. Teeth Dia. Material Brand Model No. 4% 
ANSI Sprocket No. 35" P «ә 49 
1.130" 8 Yin Carbon Stee subaki 35B8 5WDY2 * PowerDrive 8 
1.630" 12 Ye in Carbon Steel subaki 35B12 5WDYG * 
1.990" 15 ein Stainless Steel Tsubaki | 3581555 5GVF2 Steel Idler Sprockets 
1.990" 15 Vo in Carbon Stee subaki 35B15 5WDY9 бен қ . 7 : 
2.352" 18 ‘ein Carbon Stee subaki 35818 5WDZ2 Maintain proper chain tension, guide chain around obstacles and prevent 
ANSI San um үл , in  StainlessSteel — Tsubaki 3584055 56/68 excessive chain wear and vibration. Hardened steel teeth. Special tightener 
procket No. ; ; ; ; 
1510" 8 in Carbon Stes subaki 40B8 BWEAB * shaft not required on ball bearing sprocket idlers. Required shafts for needle 
1.670" 9 Yin Carbon Stee subaki 40B9 5WEAS * bearing models sold separately on page 121. 
2.330" 13 Y in Carbon Steel subaki 40B13 5WEC3 : 
2.810" 16 % in Carbon Stee subak  40B16  5WEC6 жолы ЕШ ШИИ ваар nup пет 
2.980" 17 іп Carbon Steel subaki 40B17 5WEC7 Ball Bearing Idler Sprockets M - a. - 
3.780" 22 %in Stainless Steel Tsubaki 4082256 56112 eng по 29m si = ПЕТУХ Г БАЙЫ 
ANSI Sprocket No. 50" $ гуян — 
2710 12 % in Carbon Steel Tsubaki | 508127  5XXDO * 90 15 Зу an =—— АЕМ 
3.110" 14 % in Carbon Stee subaki 50B14 5ХХ02 80 12 EU Yrin — HB80A12X3/4 — 6AGN3 
3.720" 17 іп Carbon Steel subaki 50B17 5XXD5 N = 
: : leedle Bearing Idler Sprockets 
3.920 18 іп Carbon Steel subaki 50B18 5XXD6 35 13 1% "n 6AGLS HN35B13 6AGNA 
4.920" 23 Эд in Carbon Stee subaki 50B23 5XXE1 40 19 4% Tin 6AGLG HN40B19 6AGNS 
Аааа. : 50 17 3%: Tin GAGLG6 HN50B1/  БА6Мб 
4.460 17 Уд іп Carbon Steel subaki 60B17 5XX64 60 17 45545 Tin GAGLG HNGOBT7 БАСҚ? 
5.670" 22 in Stainless Steel subaki 60B22SS 5GVP4 80 13 47; Tin GAGLG HN80B13 6AGNS 
7.590" 30 Tin Carbon Steel subaki 60B30 5XXH6 
ANSI Sprocket No. 80" 
5.300" 15 lin Carbon Stee subaki 80B15 5XXK3 
5.950" 17 lin Carbon Stee subaki 80B17 5XXK5 
6.270" 18 Tin Carbon Stee subaki 80B18 5XXK6 TR 
7.240" 21 Tin Carbon Stee subaki 80B21 5XXK9 М (С 
7.880" 23 tin Carbon Stee subaki 80B23 5XXL1 Ң QUO 
8.520" 25 Tin Carbon Steel Tsubaki — 80825  5XXL3 PowerDrive ©&®Ў 


8.840" 26 1%in ^ Carbon Stee subaki 80B26 5XXL4 V-Belt Idler Pulleys 


* Has recessed groove in hub for chain clearance. 
Prevent belt slippage and position belt 


© Fenner Drives away from obstacles. Needle bearings. 
Required tightener shafts sold separately 
Composite Idler on page 121. GAGP4 
Belt Outside Bore Shaft Mfr. Item 

Sprockets Type Dia. Dia. Req, Model No. 

"m m Я ; 2.5 in Yin 6AGL5 NAK25 БАРА 
Quiet, lightweight idlers require no lubri- AL A 3.05 in Yin 6AGL5 NAK30 6AGP5 
cation and are corrosion-resistant, with 5L, B 4.96 in Tin 6AGL6 NBK52 6AGP8 


wear-resistant glass-reinforced nylon 
and insertion-molded ABEC-1 6203- 


(24%) 
2RS bearing with 1⁄2" bore adapter. AR 
Compatible with tensioners on page PowerDrive 4 


121; order separately. 


Flat-Face Idler Pulleys 


c ANAI No. of Outside Bore Mfr. Item 

hain Size Teeth Dia. Dia. Model No. Prevent belt slippage. Can be used with 
40 17 2.98" Ts in CS4002/CB0004 3ZP37 : 
50 15 340 "үгіп CS5002/6B0004 3zP38 | flat belts, gearbelts, or the back side of 
60 13 3.52" s in CS6002/CB0004 37Р39 V-belts. Include needle bearings. For use 


with drive tighteners and tightener shafts, 


" 6AGPO 
Single-Stranded iN sold separately on page 121. 
i Outsid B Mfr. It 
Plain-Bore No Dia. Dia. Shaft Req. Model No. 
175in in 6AGL5 N1D05F GAGPO 
Hub Sprockets eum tin BAGLE АЕ BAGP2 
; Тіп 6AGL7 N4D2F GAGP3 


These plain-bore sprockets have a starting bore, 

or center hole, that can be machined to the correct 
size of the shaft. They are steel construction with a 
black oxide finish for corrosion resistance. Sprockets ЖЫ 
offer more mounting options and are often used К ©, Q 
in applications that require customization. For our PowerDrive ©} 


larger assortment, go to Grainger.com and search for Timing Belt Idler Pulleys 


“plain-bore roller chain sprockets”. p 
Position belt away from obstacles. Prevent 


Maximum А А 

Chain For Chain Pitch Outside Bore Bore Item belt slippage. Include needle bearings. For 

Number Pitch Мо. of Teeth Diameter Diameter Diameter Diameter No. use with drive tighteners and tightener 
25 Vain 18 144 in 2in Vain Міп  55VX32 6AGN9 
25 ^ in 20 1506іп  2in ^ in Фіп  ssyxgg | Shafts, sold separately on page 121. 
25 Жіп 60 4.777 in Sin Ye in 156 in 55VX40 Belt No. of Outside Bore Shaft Mfr. Item 
40 Vo in 30 4.783 in 5in іп 24ain 55VY45 Type Grooves Dia. Dia. Req. Model No. 
50 іп 12 2.415 in 3in іп 1 іп 55WA04 H 16 25in 1in 6AGL6 N16H100 6AGN9 
60 3A in 24 5.746 in 6in tin 23^ in 55WC32 L 22 2.6 in tin 6AGL6 N22L100 6AGP1 
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^ |Download Available Қ POWER TRANSMISSION 
GRAINGER.COM - Tighteners, Pulleys & Tensioners 


CAD 


PowerDrive X 
Drive Tighteners and Shafts 


DRIVE TIGHTENERS 


Provide controlled tensioning in drives to eliminate shock 
loading through excessive chain vibration and horse- 
power loss through belt slippage. 


TIGHTENER SHAFTS 
Hardened and ground for maximum life. Use with idlers BAUKS EAGLE BAS 
and drive tighteners. Include set collar and grease fitting. 
Use With Use with 
Tightener V-Belt Use With Use With Flat Timing Belt Mfr. Item 
Description Shaft Вед. Idler Pulley Idler Sprocket Face Idler Pulley Idler Model No. Overall Shaft Shaft Mfr. Item 
Drive Tighteners Length Dia. Length Model No. 
Adjusting Tightener Included _ GAGP4, GAGP5 6AGN4 6AGPO == ATN1  6AGK9 Tightener Shafts 
! 010 6AGL6 6AGP8 6AGN5 to 6AGN8 — GAGP2, GAGP3 GAGNI, 6AGP1 ATQ — 6AGLO 2 s in Y in 1^in N1 6AGL5 
Single Adjusting Tightener — 6AGL6 6AGP8 6AGN5to6AGN8  6AGP2,6AGP3  6AGN9,6AGP1  SATQ бАб1!9 3 іп tin 2 Vin N2 6AGL6 


2ZRT1 2ZRT2 
> Fenner Drives 
Glass-Reinforced Bell ош М. Mem 


Nylon Idler Pulleys srta 35; ют zm 


J&inFlat 5.56іп FA5501 2ZRT2 


= 17mm bore dia. A 3 in VA3001 27813 

+ aii 3.98in МА4001 22875 
Excellent for washdown applications 341 in VA3002 2ZRT6 
and corrosive environments. ABEC-1 B 4in VA4002 — 2ZRT7 
6203-2RS bearings. 5.04in МА5001 22874 


16A171 


3i Fenner Drives 


Self-Adjusting V-Belt and 
Chain Tensioners 


» Tensioning arm deflects up to 45? either side of neutral for 
Қ? wound springs; 70? for torsional wrapped springs 
p Fenner Drives ` a Alloy steel springs. m | 7 
Maintain correct tension on belt and chain drives without requiring manual 
Linear Chain Tensioners retensioning. Reduce resonant frequency of chain drives. | 
Di t alumi тісі 2ZRT8, 27801, 27802, and 164169 feature accurately wound compression 
g aon ШІ Ша des i T springs for constant tensioning force. 16A170, 22879, 2ZRU3, and 22804 
ше 001. TOIT 0 Ension adus feature reversible torsional wrapped spring for bidirectional use. 
1 Built-in spring mechanism absorbs momentary 


MES 


198006 198012 


i Idler Force Mfr. Item 
overloads and reduces vibration Description OD. Range Model No. 
= UHMW head is self-lubricating Tensioner for V-Belt Size 
| iahi-l { { icafi A 3in 0 to 30 Ib. FS0127 2ZRT8 
Offer fully automatic straight-line take up for single chain applications. 8 ED 0103076: 50209 TERIS 
LARGE ARCH UHMW HEAD | SMALL ARCH UHMW HEAD B 5.04 in 010 42 Ib. FS0566 2ZRT9 
ANSI Force Mfr. Item Mfr. Item 2-B 4in 0 to 42 Ib. FS0608 16A170 
Chain Size Range (Ib.) Model No. Model No. Tensioner for ANSI Chain Size 
35 15 to 40 CT1101 19RU06 CT1201 19RU12 35 2.48 in 010 30 Ib. FS0072 2ZRU1 
40 15 to 40 CT1102 19RU07 CT1202 19RU13 40 2.98 in 0103016. FS0071 22802 
50 201060 CT2101 198008 CT2201 19RU14 50 3.34 in 0to 42 Ib. FS0567 2ZRU4 
60 20 to 60 CT2102 19RU09 CT2202 19RU15 60 3.52 in 01042 Ib. FS0568 2ZRU3 
80 45 to 100 CT3101 19RU10 CT3201 19RU16 Mounting Bracket 
100 45 to 100 CT3102 19RU11 CT3202 19RU17 Compatible with NEMA 48, 56, and 143T Designs B1265 164171 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. 
Shaft Couplings & Collars Details on page A1. 


Chain Couplings PowerDrive 
= Operating temp.: -25? to 150°F 

= Max. parallel misalignment: 0.005" 

Complete unit consists of 2 coupling sprockets, double-strand roller chain, 
and coupling cover. Split-taper bushings required for 50 and 60 pitch 
couplings, see page 115. Coupling sprockets are steel construction with 
fixed-bore versions having standard keyway and set screw. Coupling covers 
are cast-aluminum with seals, grease fitting, and hardware for installation. 


COUPLING SPROCKETS {COUPLING CHAIN | COUPLING COVER 


= 
Coupling Sprocket 


HP (2 REQUIRED)* (1 REQUIRED) (OPTIONAL) 
оге ating ushing г. ет Г. ет r. em 
B Rating @| Bushi Mf It Mfr. It Mf It 
Dia. 100 RPM! Reg. Мой! Мо. | Model No. | Model No. 
Fixed Bore* | RPE EVENISSE Oe ee ORS pe eS 
Ys in 0.9 hp -- 04016Х5/8 6AGR7| C40-16 6А682 А40 6AGPO 
34 in 0.9 hp — С4016Х3/4 6AGR6| C40-16 GAGR2, А140  6AGPO 
l Ыр ә С 25 
i iin .9 hp = 016 бАСВА -16 6AGR: BAGPS 
Complete Coupling Туа 09р | -- C4016X1 % GAGRS| (40-16 6AGR2| А140  6AGPS 
Coupling Assembly _ i1Min 0.9hp -- (4016Х1 /) 6AGR3| C40-16 6AGR2| А140 бАСР9 
Cover Bushed Bore EE z 
. А 7-17 іп 0.9 һр | QTorH C5016XH GAGTO| С50-16 GAGR9| А50 бАСВО 
(% Shown) Coupling Chain %-27віп 3.86 hp B (6020Х8 6AGT2| 060-20 6AGTi| AL60 GAGR1 
* Sprockets work with Delrin coupling chain, this page. 
- - Iv, 
Delrin Coupling S 
Cut-to-Length H s 
саат Chain PowerDrive 4 
= Operating temp.: -25? to 150°F 
ае e " = Angular misalignment tolerance: 1° (107-197), 2? (20T-24T) 
ating ain Coupling Dim. r. em icali > n 
For Use With @100ВРМ* 0.р. w| Model No. = Max. parallel misalignment: 0.005 
Chain [ - р i a End float tolerance: 0.060" 
(2) 40 Pitch 12-Tooth Sprockets 0.51 hp 2.37in  125in N412CPLG 6AGT4 қ # 
2 40 Pitch 16-Tooth Sprockets — 0.9 hp - 3in 125in N416CPLG GAGTS Complete coupling consists of 2 sprockets (sold separately) and one 
- 6240 lich 2 Toth Өргосків 2021: | 4.27in —125in | N424CPLG 6AGT6 ^ coupling chain. Corrosion-resistant. Use with stainless steel sprockets 
40 Pitch Delrin ШП Chain, 10 Ft. МА 10FTCPLG CHAIN 6AGT3 for washdown applications. No lubrication required. Slip-fit coupler pin 
* Based on 1.0 service factor. included with 6AGT4 through 6AGT6. 


Climax Metal 
Products 
Black Oxide Steel 


Climax Metal 
Products 
Zinc Plated Steel 


ГА 


Dayton 
Stainless 
Steel Set Screw : 
Shaft Collars Симах 
Воге Outside Screw ШЫГ = fe ea For soft or predrilled shafts, and they lock onto the shaft by tightening the cup 
5 д. Dia. w Size | No. Qty. | No. шу. point socket set screw. Zinc-plated and black oxide-coated steel collars have 
ayton А _ s i n 
hin %n ET 4632 11825 3 11630 1 alloy screws; stainless steel has stainless steel screws. 
“As in ‘Asin Vain — #832 1606 3 | 11631 1 BLACK ZINC 
Vain Ye in 5s in #10-32 | 2X735 3 1L632 1 OXIDE STEEL | PLATED STEEL 
Vie in in Vie in 41052 | 2X736 3 1L633 1 Bore Outside Screw Item — Pkg. | ltem Pkg. 
36 in Si in 36 in 7-20 | 2X131 3 1L634 1 Dia. Dia. w Size No. Qty. | No. Qty 
As in 7 in Ag in 4-20 1L627 3 1L635 1 Climax Metal Products E Eee ONE 
in Tin 7А in 71-20 | 2X568 3 1L636 1 Ys in Ain Vain 6-32x%in | 36WX91 1 36WX89 1 
As in Tin TAs in 20 | 3ZN88 3 —_ -- As in Ae in VAT, 8-32 x % in 36WX904 1 |36МХ92 1 
56 in Тіп win Ye-18 | 2X569 3 1L637 1 Tain Ye in Vio in 10-32x%in | 36WX97 1 36WX95 1 
Ts in 1 іп Ms in 96-18 | 3ZN89 3 — — 5s in %1п 5s in 10-32 x % in 36WYO1 1 36WX98 1 
34 in 1% in 3s in Ye-18 | 2X570 3 1L638 1 Zin %in Ain Y4-20 x is 36WYO4 1 36WY02 1 
196 in iin 3s in 96-18 | 3ZN90 3 — — TAs in Ain TAs іп Ww-20xain | 36WY07 1  (36WYO5 1 
76 in 1%in MAs in Ye-18 | 2X738 3 1L639 1 Ye in 1in Ae in 14-20 x іп 36WYi0 1 36WYO8 1 
15/ in 1% in 56 in 947-18 | 3ZN91 3 — — 56 in 1 in vin Ye18x ^in | 36WYi3 1 |36WY11 1 
Tin 1% in %in 96-18 | 2X571 3 1L640 1 Si in Tin 3s in 9467-18 х Ain | 36WYl6 1 |36WY14 1 
1 Vis in 1%in 56 in Ye-18 | 3ZN92 1 — — 76 in Tin Asin Ye-18x%ein | 36WY19 1 36WY17 1 
1 іп 1% in 56 in 2X739 1 11641 1 sin  1%in в in 9167-24 х Ain | 36WY22 1  36WY20 1 
1%8п ^ 2in Ив .|9X643 1 | 11642 1 A in ihin Яп 3167-24 х іп | 36WY25 1  36WY23 1 
Tin 2 in Ts in 2X740 1 1L643 1 iWin  1%in 56 in 946'-18 | 290NW87 1 — — 
154 in 2 біп Ts in 36-16 | 1L628 1 1L644 1 1 Эв in 2 in TAs in 9-16 29NW88 1 — — 
1% in 2 Vs in 34 in 36-16 | 5X644 1 1L645 1 Tin Zin TAs in 9-16 29NW89 1 — — 
17 in 2% in 34 in 36-16 | 5X645 1 1L646 1 T¥%ein  2%in Ts in 36-16 | 20NW90 1 — — 
iin 2 V in 34 in 36-16 | 4X228 1 1L647 1 1%їп  2%in 34 in 36-16 | 29NW91 — 1 — — 
194 in 2 іп 196 in 56-16 | 3ZN81 1 — — Isin  2Win 34 in 36-16 | 29NW92 1 — — 
19% іп 2 Y in 1946 in 36-16 |11629 1 1L648 1 Twin 2%in Vin 36-16 29NW93 1 — — 
Tsin 2 біп 196 in WAG | 5X646 1 1L649 1 1%п — 2%in 196 in 36-16 29NW904 1 — — 
1% in 2%in in 42 | 4X229 1 1L650 1 Tsin 2%in As in 36-16 | 29NW95 1 — — 
1 196 in 2 іп VA 7"-13 | 3ZN82 1 — -- 1%їп 2%іп Ain Ye-13 | 29NW96 — 1 — — 
1%in 2% in 7 in %#'-13 | 4X230 1 — — iin —294in Ain %#'-13 | 29NW97 1 — — 
1 1946 in 3 in Ain w-13 |4X231 1 1L652 1 Tsin 3in Ain ЛДЕ 29NW98 1 — — 
2 in 3 in Thin %#'-13 | 4X232 1 1L653 1 2in 3in Ain W-13 29NW99 1 — — 
2% in 3 in Ts in Y-13 | 3ZN83 1 — — 2Vin ЗИ As in Ye-13 | 29NX01 1 — — 
2 As in 3 іп Tin %#'-13 | 3ZN84 1 — E 2 біп  3%in Tin Ye-13 | 29NX02 1 — — 
2% in 3 іп Tin W'-13 | 3ZN85 1 — — 2%in  3%in Tin %#'-13 | 29NX03 1 — — 
2 s in 4 VÀ in T%in %#'-13 | 3ZN86 1 = 2 1916 in 4 in 135 in Ye-13 29NX04 — 1 — — 
3 in 4 VÀ in Тіп 7-13 | 3ZN87 1 — — 3 in 4 in T%in W-13 29NX05 — 1 — — 
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Download Available POWER TRANSMISSION 
GRAINGER.COM Shaft Collars 


CAD 


Adjustable Drill 
Depth Stop 
Collar Set 


Collar Sets Include Sizes: 
1/8" 
3/16" 
1/4" 
5/16" 
3/8" 
716" 
1/2" 


Black Oxide 1215 
Lead-Free Steel Ruland 

Threaded 303 

Stainless Steel 


1-Pc. Clamp Shaft Collars and Collar Sets | | RULAND@) 


a Ruland: TIR «0.002" (0.05mm) Steel socket cap screws. Threaded collars offer superior axial holding power 
» Ruland collars are RoHS2 and REACH compliant compared with smooth bore units and are easier to install and adjust. Ruland 
Design wraps tightly around the shaft for even distribution of clamping forces collar materials are sourced exclusively from North American mills. 
without the shaft damage caused by set screws, and with greater holding power. Adjustable Drill Depth Stop Collar Sets—include seven 1-pc. clamp-style 
Forged clamp screws meet or exceed ANSI standards. Black oxide-coated shaft collars (from 14" to 1⁄2" in 146" increments) with hex wrenches in a sturdy 
steel and aluminum have alloy socket cap screws. Stainless steel has stainless plastic box 
BLACK BLACK OXIDE 1215 303 STAINLESS 
OXIDE | STAINLESS LEAD-FREE STEEL | 2024 ALUMINUM STEEL 
STEEL STEEL Bore Outside Screw Mfr. Item Item Item 
Bore Outside Screw Item Item Dia. Ша. № Size Model No. No. No. 
Dia. Dia. ИЛ Size No. No. Ruland (Cont.) 
Dayton 11%віп 2 іп 16 in 946-24 CL-29-* 2AKN2 2AKN1 2AKN3 
%1їп Yein Yain #4-40 1L654 = Thin 276in 1s in 946-24 CL-30-* 2AKN8 2AKN7 2AKN9 
Vis in % in sin #4-40 1L655 1L674 Tsin Зіп 1e in 946-24 CL-31-* 2AKP2 2AKP1 2AKP3 
“in Тв іп Ув in #4-40 11656 11675 2in  3in ‘Wein %e'-24 CL-32-* 2AKP5 2AKP4 2AKP6 
Vis in Тв in Sie in #4-40 1L657 1L676 2Ywin 3 іп Yin 916"-24 CL-33-* 2AKP8 2AKP7 2AKP9 
% in Zin "Ze in #6-32 1L658 1L677 2%in 3%in Ain 946-24 CL-34-* 2AKR2 2AKR1 2AKR3 
Ts in 1%e in Yin #6-32 1L659 1L678 2%ein З іп Yin 946-24 CL-35-* 2AKR5 2AKR4 2AKR6 
іп 1 Жіп 1% in 18-32 1L660 1L679 2Viin 3%in 34in 946-24 CL-36-* 2AKR8 2AKR7 2AKR9 
vain 1 9c in ‘Ag in #10-32 1L661 1L680 254 in З %іп Yin 949-24 CL-37-* 2AKT2 2AKT1 2AKT3 
Фіп 1 “іп Фіп 7-28 11662 11681 2%in 3%in Ain 946-24 CL-38-* 2АКТ5 2АКТ4 2AKT6 
‘in 1%in Yain Y4"-28 1L663 1L682 2 біп 3 біп Yin 949-24 CL-39-* 2AKT8 2AKT7 2AKT9 
Тіп 1%in Ya in Y4"-28 1L664 1L683 2%in 3%in іп 36-24 CL-40-* 2AHV1 2AKU4 2ARE9 
1 Жіп 1 іп Yein 7"-28 11665 11684 2%віп 3%in 76in 36-24 CL-41-* 2ARF1 = 2ARF2 
1%e in 2 Ve in іп 4-28 37Р02 - 2%in 3 іп іп %-24 CL-42-* 2ARF3 — 2ARF4 
1%in 2 Ac in %іп 14-28 1L666 1L685 2'/sin 4in Жіп 96-24 CL-43-* 2ARF5 — 2AKU5 
1%in 2 in %e in 7"-28 11667 11686 234in 4in іп %-24 CL-44-* 2АКЦ7 2AKU6 2AKU8 
1 ein 2% in Asin 14-28 3ZN93 Е 21% віп 4 йіп Zin %-24 CL-45-* 2AKUS — 2AKV1 
1 іп 238іп Asin 7"-28 11668 11687 2%їп 4%in 76in 36-24 CL-46-* 2AKV3 2AKV2 2AKV4 
1% in 2% in Ив in 96-24 11669 = 219в1п 4 Ain Zin 38-24 CL-47-* 2AKV6 2AKV5 2AKV7 
116 in 29^ in Тув in 26-24 3294 — 3in 4М1п іп %-24 CL-48-* 2AKV9 2AKV8 2AKW1 
194in 2 34 in “As in 36-24 11670 11689 * To complete manufacturer model number, substitute "F" for black oxide, "A" for aluminum, 
1%in 2 іп TVs in 96-24 11671 = and "SS" for stainless steel. 
116 in 3 in Тув in 34e -24 3ZN95 — BLACK OXIDE 
2in 3in Me in 916'-24 11672 11691 1215 LEAD- 303 STAINLESS 
2 Vin 3 in 3A in 96-24 3ZN96 = FREE STEEL STEEL 
2 віп 3 ^in 34 in 34e -24 3ZN97 — Bore Outside Screw Mfr. Item Item 
2 in 354 in 7 in 38-24 3ZN98 — Dia. Dia. Ww Size Model No. No. 
216 in 4% in віп %-24 3ZN99 — Ruland Threaded 
3in 4 in 7 in 36-24 37Р01 - 14-20 %іп jin  #4-40 ТС1-4-20-* 2ALC1 2ALC3 
BLACK OXIDE 1215 303 STAINLESS 14-28 55 in %2 in #4-40 TCL-4-28-* 2ALC5 2ALC7 
LEAD-FREE STEEL | 2024 ALUMINUM STEEL У6-18 16 in %2 in #4-40 TCL-5-18-* 2ALC9 2ALD2 
Bore Outside Screw Mfr. Item Item Item “6-24 Ти in %2 in #4-40 TCL-5-24-* 2ALD4 2ALD6 
Dia. Dia. М Size Model No. No. No. 38-16 Ain TV in 46-32 TCL-6-16-* 2ALD8 2ALE1 
Ruland 36-24 Ain TV in 46-32 TCL-6-24-* 2ALE3 2ALE5 
Міп іп Фәіп #4-40 CL-2-* 2АКМ5 2AKN4 2AKNG 76-14 ein zin 46-82  TCL-7-14-* 2ALE7 2ALE9 
Fein іп іп #4-40 CL-3-* 2AKU2 2AKU1 2AKU3 6-20 ein — !Yein  #6-32  TCL-7-20-* 2ALF2 2ALF4 
Міп іп 9in #4-40 CL-4-* 2AKWA 2AKW2 2AKW6 19-13 1йИі “ді. 48-32 ТСІ-8-13-" 2ALF6 2ALF8 
Fein sin %2in #4-40 CL-5-* 2AKX1 2AKW8 2AKX3 16-20 1йі zin 48-32  TCL-8-20- 2ALG1 2ALG3 
Yin Жіп zin 46-32 CL-6-* 2AKX7 2AKX5 2AKX9 96-11 — 1%ein Asin 10-32  TCL-10-11-* 2ADC8 2ADD2 
fein Asin "Vin #6-32 CL-7-* 2AKY4 2AKY2 2AKY6 56-18 1%ein sin #10-32  TCL-10-18-* 2ADD5 2ADD8 
Yin 1 іп 95in 48-32 CL-8-* 2AKZ1 2AKY8 2AKZ3 W-10 Tin Yin w6-28 — TCL-12-10-* 2ADE2 2АПЕ5 
віп 1 іп Zein #10-32 CL-9-* 2AKZ7 2AKZ5 2AKZ9 y-16 Ain Win 1-28 — TCL-12-16-* 2AKW3 2АКМ/5 
Fin 1 іп Asin #10-32 CL-10-* 2AKF8 2AKF7 2AKF9 7-14 1%іп Ys in w-28  TCL-14-14-* 2AKW7 2AKW9 
sin 1% in “ein #10-32 CL-11-* 2AKG2 2AKG1 2AKG3 7-9 1%іп Yin w-28 — TCL-14-9-* 2AKX2 2AKX4 
Ain 1%іп Yin 4-28 CL-12-* 2AKG5 2AKG4 2AKG6 142 Ain Yin (6-28 — TCL-16-12-* 2AKX6 2AKX8 
"Asin 1%in іп 14-28 CL-13-* 2AKG8 2AKG7 2AKG9 1-4 ТУ Yin 14-28 — TCL-16-14-* 2AKY1 2AKY3 
Жіп 1%in Yin 77-28 CL-14-* 2AKH2 2AKH1 2AKH3 1-8 154 in Yin 14-28 ТСІ-16-8-" 2АКҮ5 2AKY7 
"Asin 1%in %in 14-28 CL-15-* 2AKH5 2AKH4 2AKH6 14-12 1Йіп VAT (6-28 —TCL-18-12-* 2AKY9 2AKZ2 
lin 1%in “’in 14-28 CL-16-* 2AKH8 2AKH7 2AKH9 1442 2Wein Уп 4-28 — TCL-20-12-* 2AKZ4 2AKZ6 
{rsin 1%in Yin 14-28 CL-17-* 2AKJ2 2AKJ1 2AKJ3 14-7  2Wein Уп w-28 ТС1-20-7-* 2AKZ8 2ALA1 
1%їп 1%in win 14-28 CL-18-* 2AKJ5 2AKJ4 2AKJ6 199-12  2Y4in біп 04-28  TCL-22-12-* 2ALA3 2ALA5 
19віп 2Vein Yin 77-28 CL-19-* 2AKJ8 2AKJ7 2AKJ9 15-12 2%in віп ww-28 — TCL-24-12-* 2ALA7 2ALA9 
Тиіп 29вїп in Y4-28 CL-20-* 2AKK2 2AKK1 2AKK3 19-16  2394in ‘Hein 946-24 ТС1-28-16-* 2ALB2 2ALB4 
1%віп 2%in Asin 77-28 CL-21-* 2АКК5 2AKK4 2AKK6 2-12 Зіп sin — 94-24 ТС1-32-12-“ 2ALB6 2ALB8 
1% in 2%in %sin 14-28 CL-22-* 2АКК8 2AKK7 2AKK9 * То complete manufacturer model number, substitute "F" for black oxide, "А" for aluminum, 
1/^ein 2%in 94ein 14'-28 CL-23-* 2AKL2 2AKL1 2AKL3 and "SS" for stainless steel. 
Twin 2%in Asin 14-28 CL-24-* 2AKL5 2AKL4 2AKL6 
1%віп 2%іп Vein Y4-28 CL-25-* 2AKL8 2AKL7 2AKL9 DAYTON RULAND 
1% in 2% in sin 94e-24 CL-26-* 2AUU8 2AUU7 2AUU9 Item Item 
14s in 2% in 16 in Ve'-24 CL-27-* 2AUV2 2AUV1 2AUV3 Description No. No. 
1%in 2 іп 1e in 916'-24 CL-28-* 2AUV5 2AUVA 2AUV6 Adjustable Drill Depth Stop Collar Sets 1F616 2ADN8 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. == 
Shaft Collars Details on page A1. 


Ruland Black Oxide 
1215 Lead-Free Steel Ruland 303 


PATI RULAN D 


Carefully Made Shaft Collars lings 


Stainless Steel 


Ruland 2024 
Aluminum 


2-Pc. Clamp Shaft Collars OXIDE 1215 303 


LEAD-FREE) 2024 _ STAINLESS 


Wrap around hard or soft shafts without marring. Easy Е " STEEL ALUMINUM) STEEL 
i j i i i Bore utside Crew Mfr. Item Item Item 
to install without having to disassemble machinery or Dia. Dia. " Size Model No. No. No. 
components. Black oxide-coated steel and aluminum Ruland 
have alloy socket cap screws; stainless steel has stain- á in Ain 25 іп #140 А AG pii SAER 
16 In в In 32 ІП њ "О" 
less steel socket cap screws. Tain 56 in 9o in #4-40 5Р-4-* 2АСТ5 | 24072 | 2АСТ8 
Ruland—Collars are made exclusively from North en edn AUR 4-4 HEN Eo pos pud 
American bar stock and mated throughout the manu- TAs in TAs in Tio in 36-32 Sp-7-* 2ADA3 | 2ACZ9 2ADAG 
facturing process to assure a proper fit. Machined to Ел іп ! А іп E in i m um: ZADAS ums 
T H 1e In 4 |n 1e In - ie 
a burr-free finish. High-grade forged screws meet or Kin ЕЛІ! Tein 310-32 SPAO 2ANTS | 2ANT2 | 2ANT8 
exceed ANSI standards. Ts in T%in Tsin #10-32 SP-11-* 2ANU5 | 2ANU2 | 2ANU8 
к км ini Sei Tn Án 1-28 — РУУ 2ANWS | ZANW2 ТАМЫ 
А Ув in 1% in vin VW-2 -13-* 
= RoHS2 and REACH compliant 76 in Tin ^ in 14-28 Sp-14-* 2ANX5 | 2ANX2 | 2ANX8 
BLACK 1916 in 1% in win Vi'-28 SP-15-* 2ANY5 | 2ANY2 | 2ANY8 
OXIDE | STAINLESS lin 154 in Y in И"-28 SP-16-* 2ANZ5 2ANZ2 2ANZ8 
STEEL STEEL 1 Vein 176in win 30-28 SP-17-* 2APA5 | 2APA2 | 2APA8 
Bore Outside Screw Item Item 1 іп 1%in Vo in J4'-28 SP-18-* 2APB5 2APB2 2APB8 
Dia. Dia. w Size No. No. 1%e in 2 Vic in Ye in 14-28 SP-19-* 2АРС5 | 2APC2 | 2APC8 
Dayton З Tin 2 віп Ye in 1-28 SP-20-* 2APD5 | 2APD2 | 2APD8 
Y^ in Ye in VA #4-40 | 11692 11711 1%e in 2 біп Asin 11-28 SP-21-* 2APE5 | 2APE2 | 2APE8 
34s in 56 in Fesin  #4-40 | 11693 11712 136 in 2 біп Asin 4-28 SP-22-* 2APF5 | 2APF2 | 2APF8 
Vain "Wein ein #4-40 | 11694 1L713 1 віп 2 VA in віп 30-28 SP-23-* 2APG5 | 2APG2 | 2APG8 
Vin sin Asin #4-40 | 11695 1L714 13 in 2 іп Asin 134-28 SP-24-* 2APH5 | 2APH2 | 2APH8 
36 in Thin ain  #6-32 | 11696 11715 1%e in 2%in віп 11-28 SP-25-* 2APJ5 2APJ2 2APJ8 
Asin | sin 36 in #6-32 | 11697 11716 1%іп 2%in s in 318-24 SP-26-* 2APK5 | 2APK2 | 2APK8 
vin 1%in ші! 78-32 | 11608 1L717 11776 in 2%in Te in %6-24 SP-27-* 2APL5 | 2APL2 | 2APL8 
yin  1%sin sin #10-32 | 11699 1L718 ЕЛ 234 in Ts in 549-24 SP-28-* 2AUZ2 | 2AUY8 | 2AUZ5 
Vin 1%in win 74-28 | 11700 1L719 11%віп 2 іп Ths in %6-24 SP-29-* 2APN5 | 2APN2 | 2APN8 
Rin 1% in win w-28 | 11701 11720 176 in 2 76 in Ts in 9167-24 SP-30-* 1iBEZA | 1BBE3 1СЕ79 
Tin Tin Ye in 7-28 | 11702 11721 1 %e in 3in Tc in 96-24 SP-31-* 2APT5 | 2APT2 | 2APT8 
Thin 1%in win 7-28 | 11703 11722 2 in 3in Ts in Yig'-24 SP-32-* 2APUS | 2APU2 | 2ARF6 
iin 2/6іп in 74-28 | 11704 11723 2 Vic in 3 іп 34 in 549-24 SP-33-* 2APV3 | 2APUS | 2APV6G 
iYwin 2Yein in 71-28 | 37880 — 2 Vs in 3 iin Min Vig'-24 SP-34-* 2APW3 | 2APV9 | 2APW6 
1%in 2%⁄in sin 1428 | 11705 1L724 2 %e in 3 іп Min 9467-24 SP-35-* 2APX3 | 2APW9 | 2APX6 
iVwin 2Y4in “ein М8 | 3ZN72 — 2 V in 3 іп Sin 9-24 SP-36-* 2APY3 | 2APX9 | 2APY6 
Twin 2%in sin 14-28 | 11706 11725 2 V in 356 in Yin 9467-24 SP-37-* 2APZ3 | 2APY9 | 2APZ6 
T%in 2%in ein 9-24 | 11707 1L726 2%in 3 in in 548-24 SP-38-* 2ARA3 | 2APZ9 | 2ARA6 
Тіп — 2954in sin _ 916-24 | 11708 1L727 2 Ae in 3 in 34 in %в-24 SP-39-* 2ARB3 | 2ARA9 | 2ARB6 
Tsin 2%in ‘ein 9-24 | 3ZN73 — 2 іп 334 in Ain 36-24 SP-40-* 2AUFA | 2AUFÍ 2AUF7 
Tin  276in esin 916-24 | 11709 11728 2 Vi in 376 in in 36-24 SP-41-* 2AUH1 — 2AUH3 
Tsin  3in sin — 96-24 | 3ZN74 — 2 96 in 376 in Ain 36-24 SP-42-* 2ACK2 = 2AVJ9 
2in 3in sin 916-24 | 11710 1L729 2 1e in 4in Ain 36-24 SP-43-* 2AUHG — 2ACL2 
2Иіп  3/in Kin 949-24 | 3ZN75 — 2 34 in 4in hin 36-24 SP-44-* 2ACL8 | 2АСІ5 | 2AUK8 
2%cin 3 in Ain 91-24 | 3ZN76 — 2 14e in 4% in in 36-24 SP-45-* 2AUL2 — 24/15 
2%in 32%іп Ain 36-24 | 3ZN77 — 2 іп 4 in Thin 36-24 SP-46-* 2ACN5 | 2ACN2 | 2ACN8 
21%6in 4 Vin Ain 36-24 | 3ZN78 — 2 196 in 4 іп Ain 36-24 SP-47-* 2ACP5 | 2ACP2 | 2ACP8 
3in 4 Y in Ain 36-24 | 3ZN79 — 3in 4 Vi in in 38-24 SP-48-* 2ACR5 | 2ACR2 | 2ACR8 
* To complete manufacturer model number substitute "F" for black oxide, "A" for aluminum, and "SS" for stainless steel. 
RULAN De) Bore Outside Screw Mfr. Item 
Carefully Made Shaft Collars and Couplings Dia. Dia. М Size Model No. 
H H іп 1%in 197/500in M3 QCL-6-A 5DFHi 
Quick-Clamping Shaft Collars Уіп 1%in 19//500in M3 001-8-А БЕН? 
i in 1%in 197/500in МЗ  QCL-10-A 5DFH3 
= TIR <0.002" (0.05mm) _ Жіп i&&in 64/125in M4 001-12-А 5DFH4 
= RoHS2 and REACH compliant Тіп 1%sin 64/125in M4 (0С1-16-А 5DFH5 


5 A ; ; Бру ; 1%in 18/«in 64/125in М4 (001-18-А 5DFH6 
Designed for quick and easy installation or repositioning with no tools required. у п ву, 115914000 17 M5 ^ QCL-20-À SDFHT 


Constructed of lightweight anodized aluminum, with stainless steel screws. All 1%іп 25v in591/1000in M5  QCL-22-A 5DFH8 
materials sourced exclusively from North American mills. 1%їп 29/&in591/1000in М5 — QUL-24-A S5DFH9 


Looking for Fasteners? 


Grainger carries a large selection of Fasteners in a variety of types and sizes. Besides Hex Head and Socket Head Cap 
Screws, we also carry Nuts, Washers, Wedge Anchors, Anchor Screws, Sleeve Anchors, and more. 


For our full selection, go to Grainger.com and search for Fasteners. 
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Download Available POWER TRANSMISSION 
GRAINGER.COM - Shaft Couplings 


Set Screw Rigid Couplings рауол RULAN " 
For soft ог predrilled shafts іп applications where alignment is critical, no backlash is desired, and flexibility is not required. 
Lock onto shaft by tightening alloy cup point socket set screws. Dayton brand has 2 screws. Ruland brand rigid shaft couplings 
are precision honed with 4 screws. % 
Воге Outside Overall Screw Keyway Max. Max. Mfr. Item 
Dia. Dia. Length Size Width Torque RPM Model No. 
Dayton Zinc-Plated Steel 
Without Keyway 
Vain ein 34 in #10-32 — 70 in-Ib 3,500 RPM 6L012 6L012 
Se in 55 in Tin #10-32 - 90 in-Ib 3,500 RPM 6L013 6L013 % 
% in 34 in Tin 14-28 — 180 in-Ib 3,500 RPM 6L014 6L014 
With Keyway 
win Tin Tin 12-28 Y in 240 in-Ib 3,500 RPM 6L015 6L015 
% in 1 іп 2іп 96-18 Ув in 475 in-Ib 3,500 RPM 6L016 6L016 Е 
Jin Tin 2 in 9718 Vis in 575 in-lb 3,500 RPM 61017 6L017 Dayton Zinc-Plated 
in 1%іп 2іп 54e-18 Asin 660 in-Ib 1,800 RPM 6L018 6L018 Steel without Keyway 
1 іп 2 Ve in 3in 36-16 Ya in 1,200 in-Ib 1,800 RPM 3ZN53 3ZN53 
Tin 2 Vi in 4in 36-16 vain 1,300 in-Ib 1,800 RPM 3ZN50 3ZN50 
1 vin 2 іп 4 іп 36-16 36 in 1,600 in-Ib 1,800 RPM 3ZN52 3ZN52 
1%in 2% in 4%in 36-16 Ye in 1,500 in-Ib 1,800 RPM 37М51 3251 
Tin 2in 3in 96-18 YA in 750 іп-Іһ 1,800 RPM 6L019 6L019 
Ruland 1215 Black Oxide Lead Free Steel 
Without Keyway 
Yi in 55 in Tin #10-32 = 80 in-Ib 4,000 RPM SCX-4-4-F 2AEK6 
Se in 7^ in 1%in 14-20 — 150 in-Ib 4,000 RPM SCX-5-5-F 2AEK7 
% in 74 in 1%in 7"-20 — 200 in-Ib 4,000 RPM SCX-6-6-F 2AEK8 
With Keyway 
win 1 іп T%in 7"-20 Y in 240 in-Ib 4,000 RPM SCC-8-8-F 2AEK5 
56 in 1594 in 2 in 56-18 Mein 475 in-Ib 4,000 RPM SCC-10-10-F 2ARD3 
34 in 1 іп 2 Vain 96-18 Эв in 600 іп-Іһ 4,000 RPM SCC-12-12-F 2ARD4 
Ain 1%in 2 vin 96-18 Ув in 675 in-Ib 4,000 RPM SCC-14-14-F 2ARD5 
Tin 1%1п 3in 96-18 YA in 750 in-Ib 4,000 RPM SCC-16-16-F 2ARD6 J 
1%in 176in 3 іп 36-16 yi in 1,200 in-Ib 4,000 RPM SCC-18-18-F 2ARD7 
Tin 2 Vein 3 vin 36-16 Ya in 1,350 in-Ib 4,000 RPM SCC-20-20-F 2ARD8 Ruland 1215 Black Oxide 
35 il Vj 5% || 35"- ei in- PI 29-994] 7 
1%in 2 Vin 356 in %-16 Jis in 1,450 in-Ib 4,000 RPM m 2AEKS Lead-Free Steel with Keyway 


1%in 2% in 3 s in 38-16 36 in 1,600 in-Ib 4,000 
E = Dayton| 
1- and 2-Pc. Clamp Rigid Couplings A 
= Max. rpm: 4000 


= Black oxide steel 


For applications where alignment is critical, no backlash is desired, and flexibility is not required. Wrap around hard or soft 
shafts without marring. Utilize vibration-resistant socket cap screws. The 2-pc. designs are easy to install; no need to disas- 
semble machinery or components. 


Bore Outside Overall Screw Keyway Max. Item 
Dia. Dia. Length Size Width Torque No. 
1-pc. Without Keyway 
Vain ¥ in 1%іп #4-40 = 25 in-Ib 3ZN29 
Fein Te in 1%іп 34-40 — 60 in-Ib 3ZN30 
Hin 76 in 1%in #6-32 — 190 in-Ib 3ZN31 5 " 
^ in Tin 134in 48-22 = 480 in-Ib 37032 1 .. 
%іп Tsin Zin #10-32 = 940 in-Ib 32N33 ywey 
Min 13 in 2 іп 4-28 — 1,950 in-Ib 3ZN34 
in 1%іп 2 іп 4-28 — 2,280 in-Ib 37М35 
Tin 154 in 3in 34-28 — 2,600 in-Ib 32N36 
1-pc. With Keyway 
Yin 1%in 1% in #8-32 Yin 480 in-Ib 3ZN57 
Hin 1 віп 2in #10-32 Asin 940 in-Ib 3ZN58 қ 
Min 13 in 2 іп 4-28 Vie in 1,950 in-Ib 3ZN59 
in 1%in 2 in 4-28 Asin 2,280 in-lb 3ZN60 
1in 134 in 3in 14-28 Vain 2,600 in-Ib 3ZN61 
2-pc. Without Keyway 
Kin in 1%in #6-32 = 190 in-Ib 37М43 
win 1%іп Tin #8-32 = 480 in-Ib 3ZN44 
96 in Tein 2in #10-32 — 940 in-Ib 37М45 ) 
34 in 13 in 2 іп 14-28 — 1,950 in-Ib 37М46 
in 1%in 2 in 34-28 — 2,280 in-Ib 3ZN47 
Tin 134 in 3in Y4-28 — 2,600 in-Ib 3ZN48 
2-pc. With Keyway 
Yin 1%in 1% in #8-32 Vein 480 in-Ib 3ZN66 
56 in 19e in 2in #10-32 Asin 940 in-Ib 3ZN67 
34 in 13 in 2 іп E Asin 1,950 in-Ib 3ZN68 comer 
іп 1%1п 2%in 717-28 34s in 2,280 іп-Ір 3ZN69 ped 
Tin 194in 3in 34-28 Y in 2.600 in-Ib 3ZN70 Keyway 


FIND MORE ONLINE 


Can’t find it here? Go to Grainger.com® today to see our 
full selection of over 1.5 million products and the services 
and solutions to help you get it done! 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. == 
Shaft Couplings Details on page A1. 


RULAND@) 1215 BLACK OXIDE 
eae LEAD FREE STEEL 303 STAINLESS STEEL 
Bore Outside Overall m Keyway Mfr. Max. Item Max. Item 
Dia. Dia. Length ize Width Model Torque No. Torque No. 
1- and 2-Pc. Clamp Е ТЕЕ 
Ві id с li Yin Yin %sin 42-56 = CLX-2-2-* 60 in-Ib 2ALX4 20 in-Ib 2ALX7 
да Goupiings ein — Vein йт 4256 — CDC3-3- | 60in-Ib 2AMBI | 201-10 2AMBA 
. Ysinx Vin іп Tin #4-40 - CLX-4-3-* 200 in-Ib | 2AMCI 60 in-Ib 2AMCA 
» Max. rpm: 4000 Vain Әіп in %4-40 = CLX-4-4-* 200 in-Ib 2AMD1 60 in-Ib 2АМ04 
= Tolerance: +0.002"/0.0005" Yinx%in іп 1%іп #6-32 — CLX-6-4-* 475 іп-Іһ 2AME1 145 in-Ib 2AME4 
наанаа та Js in віп 1%іп 46-32 — CLX-5-5-* 450in-Db — 2ADN6 — — 
For applications in which alignment is critical, no Fin in 1%in 46-32 = CLX-6-6-* 475in-b 2АМЕТ | 145 in-lb 2АМЕ4 
backlash is desired, and flexibility is not required. Winx*sin 1Y6in 134in 48-32 — CLX-8-6-* 950 in-Ib 2AMF7 275 іп-Іһ 2AMG1 
The couplings wrap around hard or soft shafts win Twin 134in 48-32 — CLX-8-8-* 950in-b 2АМб7 | 275in-lb 2АМН1 
ithout pings Н, detratenbBorés t Фіпхйіп  194ein 2і #032 = CLX-10-8-* | 1,600 in-lb  2ALN3 475 in-Ib ^ 2ALN5 
without marring. попео straight bores improve ФіпхЙіп Tin 2%in 14-28 = CLX-12-8-* | 3,200in-Ib  2ALP6 |  950in-b 2АІР8 
accuracy. Nypatch-coated hardware resists Winxlin 1%in 3in 14-28 — CLX-16-8-* 4000in-b 2АТ8 | 1,200inlb 2АЦЛ 
loosening caused by vibration. Utilize vibration- Minx vin} vin 2A БСН ТОЗ | 3200 21 | 9501n — 2ALNS 
resistant socket cap screws. Black oxide-coated Фіпхідіп 1%іп 215in 028 = CDC14-10- | 3,600 in-Ib 2АЇВ1 | 1,100 in-Ib 2ALR3 
steel couplings have alloy screws; stainless steel 34 in Twin 2Y4in 4-28 — CLX-12-12-* | 3,200in-Ib ^— 2ALP2 950 іп-Іһ 2ALP4 
; ; yiinxiin 1%іп  3in — 14-28 = CLX-16-12-* | 4,000in-Ib  2ALR9 | 1,200in-Ib ^ 2ALT2 
couplings have stainless steel screws. All are RoHS2 іп Тіп 2%п 14-28 — CLX-14-14-* | 3,600in-b ^ 2ALR5 | 1,100in-Ib ^ 2ALR7 
and REACH compliant. iin — Xin Зіл 1/28 = CLX-16-16-* | 4,000in-b  2ALT4 | 1200inib 2А1Т6 
1-pc.couplingsare machined from solid bar stock — TT Ju syn зв — Qap487- $@йть 2AN2-| 1500rib ALVA 
; А А Д ^6 Д Ж = LX-20-16- Қ - i ы 
sourced exclusively from North American mills. iinxi9&in  2%in 3%in 96-24 = CLX-22-16-* | 9,600 in-Ib  2ALW1 | 2,900in-b  2ALW3 
2-pc. couplings are easy to install without having to 1 n х1 Yain 2% іп ИШ E = vee па 10,250 ino РАТ 31 Е in-Ib 2 
disassemble machinery or components. An opposing ТИШ — 2Y«in 34m И = CLX-20-20-* |5 000 inb — 2ALV6 1,500 inib — 2ALV8 
screw design improves balance and allows opera- 1% in 2%in 3%in 9-24 = CLX-22-22-* | 9,600 in-Ib  2ALW5 | 2,900in-lb  2ALW7 
tion at higher speeds. Туп 2%іп 3%in 96-24 = CLX-24-24-* | 10250in-b ^ 2ALY7 | 300inib 24171 
1%1п 3%in 4%in %"-24 = CLX-28-28-* | 18,500 in-Ib — 2ALZ4 | 5,500indb 24177 
2in 3%in 4%in 38-24 — CLX-32-32-* | 20,250in-lb —2AMAT | 6,100in-Ib 2АМА4 
1-рс. With Keyway ; i 1 2 ң 
36 in Yin 1%in 46-32 382 in CLC-6-6-* 475 in-Ib 2ALL9 145 in-Ib 2AUV8 
Yin Twin 1%in 48-32 Yin CLC-8-8-* 950 in-Ib  2AUW1 | 275indb  2AUW3 
36 in 19ein 2іп  £10-32 Asin CLC-10-10-* | 1,600in-IDb 24105 475 in-Ib 2ALG7 
Hin Twin 2%in 14-28 Vi in CLC-12-12-* | 3200in-b 24109 950in-b ^ 2ALH2 
Ain Thin 2%in 14-28 Asin CLC-14-14-* | 3,600in-b 2АІН4 | 1,100in-Ib  2ALH6 
Tin 1%їп Зіл 4-28 JA in CLC-16-16-* | 4,000in-b ^ 2ALH8 | 1,200in-Ib | 2ALJ1 
1%їп Thin 3%in 14-28 JA in CLC-18-18-* | 4400in-b _ 2ALJ3 | 1,325in-Ib 2А105 
Тиіп 2%ein 3%in 4-28 JA in CLC-20-20-* | 5,000in-b 2447 1,500indb 2А109 
1-pc. 1215 136in 2%in 3%in 946-24 54s in CLC-22-22-* | 9,600in-IDb 2А1К2 | 2,900in-lb ^ 2ALK4 
Black Oxide Twin 2% in 3%in 946-24 36 in CLC-24-24-* | 10,250 in-Ib  2ALK6 | 3,100in-Ib  2ALK8 
Lead-Free Tin 3%in 4%in 34-24 36 in CLC-28-28-* | 18,500in-b — 2ALL1 | 5,500in-Ib 2А03 
Steel Without те 2 ИП sait i П 4%їп 96-24 іп CLC-32-32-* | 20,250in-b 24115 | 6,100in-Ib — 2ALL7 
Keyway JA in Әйіп din 44-40 - SPX-4-4-* 200 in-Ib 2ACP1 60 in-Ib 2АСР4 
Йіпхйііп іп 1%in #6-32 - SPX-6-4-* 475 іп-Іһ 2ACP7 145indb ^ 2ACR1 
36 in hin 1%іп 46-32 — SPX-6-6-* 475 in-lb ^ 2ACR4 145indb ^ 2ACR7 
winx%in 1%in 1%in  £8-32 = SPX-8-6-* 950 in-Ib 2ACTI 275 in-Ib 2ACT4 
Yin 1%in 1%in 48-32 = SPX-8-8-* 950 in-Ib 2ACT7 275in-b ^ 2ACU1 
Фіпхйіп 1%ein 2in #10-32 = SPX-10-8-* | 1,600in-Ib  2APV7 475 іп — 2APW1 
Фіпхйіп 1%іп 2%in 14-28 = SPX-12-8-* | 3,200in-Ib | 2АРХ7 950 in-Ib 2APY1 
Winxiin 194in 3in М"-28 — SPX-16-8-* | 4,000in-Ib | 2ARB2 | 1200in-Db 2АНВ5 
56 in T¥%ein 2іп  £10-32 — SPX-10-10-* | 1,600indb ^ 2APV1 475 іп-І) 2APV4 
ӘіпхЙіп 1%in 2Y4in 14-28 — SPX-12-10-* | 3200indb ^ 2APWA4 | 950in-lb _ 2APW7 
S&inx7&in 1%in 2%in 4-28 = SPX-14-10-* | 3,600indb 2АРҮД | 1,100in-b _ 2APY7 
4-pc. 303 Ain Twin 2'Ain 14-28 — SPX-12-12-* | 3200indb ?АРХІ 950 in-Ib 2APX4 
Staltife as Steel yiinxiin 194i  3in — 14-28 — SPX-16-12-* | 4,000indb 2АР28 | 1,200in-b _ 2ARA2 
А 7 in Thin 2%in 14-28 = SPX-14-14-* | 3,600in-Ib  2APZ1 | 1,100in-Ib ?АР75 
Without Keyway Tin i3iin  3in 14-28 = SPX-16-16-* | 4,000inlb 2АНА5 | 1,200in-lb | 2ARA8 
Tinx1%in 2%in 3%in 9-24 = SPX-22-16-* | 9,600in-lb ^ 2AUH5 | 2,900 in-Ib  2AVJ8 
Tinxt%in 2%іп 3%in 94-24 = SPX-24-16-* | 10,250 in-lb — 2ACLA | 3,100in-b 2АС17 
Tinxt%in 1%in 3%in 74-28 = SPX-18-16-* | 4,400 11-0  2ARB8 | 1,325in-b 2АНС2 
Tinxt%in 2Yein 3'Ain 4-28 — SPX-20-16-* | 5,000indb ^ 2AUF3 | 1,500in-b 2АШҒб 
1%in Thin 3%in 14-28 = SPX-18-18-* | 4400indb 2АВС5 | 1,325in-Db 2АНС8 
iin  2%sin 3%in 4-28 = SPX-20-20-* | 5,000in-Ib  2AUF9 | 1,500 in-Ib ^ 2ACJ7 
1%іп 2%in 3%in 946-24 - SPX-22-22-* | 9,600indb 2АМК2 | 2,900in-b 2АС11 
Twin 2%іп 3 іп 946-24 — SPX-24-24-* | 10,250in-IDb — 2AUK7 | 3,100in-b ^ 2AUL1 
Tin 3%in 4%in %-24 = SPX-28-28-* | 18,500 in-Ib 2AUL4 | 5,500 in-Ib ^ 2ACN1 
2in 3%in 4%їп 36-24 — SPX-32-32-* | 20,250in-IDb 2АСМ4 | 6,100in-Ib 2АСМ7 
2-pc. With Keyway 
YWwinx%in іп 1%in 46-32 YeinxYwin 5РС-6-4-" 475 іп-Іһ 1DYF2 145 in-Ib 1DYF4 
36 in hin 1%in 46-32 35, in SPC-6-6-* 475 in-Ib 2АРТЗ 145 in-Ib 2APT6 
2-рс.1215 Фіпхйіп  194in 2in #10-32 ЭвіпхУувіп  SPC-10-8- | 1,600in-IDb  2APB9 475 іп-І) 2APC3 
Black Oxide Фіпх іп 1%in 2%in 4-28 Yeinx Yin  SPC-12-8-* | 3,200in-lb  2APD9 950 in-Ib 2APE3 
Lead-Free Steel Yinxtin 194in Зіп 14-28 Иіпхйіп  SPC-16-8-* | 4000in-b 2АРНЗ | 1,200in-Ib 2АРНб 
With Keyway winx%in 1%in 1%in 48-32  Y&inxYein _ 5РС-8-6-" 950 in-Ib 2APT9 275in-b ^ 2APUS 
win Twin 1%in 48-32 Yin SPC-8-8-* 950in-b ^ 2APU6 275in-b ^ 2ARF7 
% in Тиіп” 2i #1037 Fein SPC-10-10-* | 1,600 11-р  2APB3 475 in-Ib 2APB6 
ӘіпхЙіп 1%іп 2Y4in 4-28 Зв in SPC-12-10-* | 3,200in-b 2APC6 950in-b ^ 2APC9 
$&inx7&in 1%in 2%in 4-28 Sis in SPC-14-10-* | 3,600in-Ib ^ 2APEG | 1,100in-IDb  2APE9 
Ain Twin 2'Ain 14-28 Asin SPC-12-12-* | 3,200in-Ib ^ 2APD3 950in-b ^ 2APD6 
yiinxiin  194im  3in — 14-28 VYinx%ein SPC-16-12-* | 4,000in-lb 2АРЕӘ | 1,200in-Ib 2АР03 
Ain Thin 2%п 14-28 Sis in SPC-14-14-* | 3,600indb ^ 2АРЕЗ | 1,100in-IDb ?АРҒ6 
Tin Ain Зіп 14-28 JA in SPC-16-16-* | 4,000indb 2АР66 | 1,200in-b 2АР09 
Tinxt%in 176in 3%in 14-28 JA in SPC-18-16-* | 4400indb 2АРНӘ | 1,325in-b _ 2APJ3 
Tinxt%in 2Yein 3 Ain 4-28 іп SPC-20-16-* | 5,000indb ^ 2APK3 | 1,500in-IDb ?АРКб 
Tinx1%in 2%in 3%in 946-24 Әвіпх Vin SPC-22-16-* | 9,600in-lb 2АР16 | 2,900in-b 2АР19 
Tinxt%in 2%іп 3%in 54-24 %пхМїп 5РС-24-16-* | 10,250in-Ib — 2AUZ6 | 3,100in-Ib 2АРМЗ 
T%in Thin 3%in 14-28 JA in SPC-18-18-* | 4400in-b ^ 2APJ6 | 1,325in-b ?АР.9 
iin  2%sin 3%in 4-28 VA SPC-20-20- | 5,000indb  2APK9 | 1,500in-b ^ 2APL3 
2-pc. 303 1%іп 20іп 3%in 946-24 Vein SPC-22-22-* | 9,600in-Ib 2АШ/0 | 2,900in-b ^ 2AUZ3 
Stainless Steel Туп 2%іп 3/&in 9-24 Hin SPC-24-24- | 10,250in-lb — 2APN6 | 3,100in-Ib 2АРМ9 
With Keyway 1%1п 3%in 4%in %"-24 36 in SPC-28-28-* | 18,500іп-0 ^ 2APP3 | 5,500in-lb  2APP6 
2 in 3%in 4%in 936-24 win SPC-32-32-* | 20,250in-lb ?АРРӘ | 6,100in-b  1CFD3 
* To complete manufacturer model number substitute "F" for black oxide and "SS" for stainless steel. 
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| POWER TRANSMISSION 
GRAINGER COM. Sleeve & Shaft Couplings 


CAD 


TB Wood's: 


Incorporated 


Sure-Flex Plus 
Sleeve Couplings 


= Max. angular misalignment: 1° with 
EPDM sleeves, 1⁄4° with Hytrel sleeves 
= EPDM temp range: -30° to 275°F (-34° to 135°C) 


т Нуіге! temp. range: -65° to 250°F (-54° to 121 °C) Complete Coupling Assembly Flange Sleeve 
Elastomer-in-shear design offers exceptional Coupling Ratings Assembled 
torsional flexibility to help protect equipment from Coupling Rated Мах. sil т ps RPM РӘ an nee 
рие ; i па Ize orque .D. eng 
misalignment, vibration, and shock loads. No lubri Couplings Assembled with Sleeve Type JE; JES 
cation required. 3 78 in-lb 9,200RPM | 0.12hp — 1.49 hp 2.23 hp 446hp [|2.062in 1.97 
. | А 4 156 in-Ib 7,600 АРМ | 0.25hp 2.97 hp 4.46 hp 8.91 hp 2.5 in 2.39" 
кР А compie coupling consists of 2 flanges and 1 sleeve, Couplings Assembled with Sleeve Type E, JE, JES 
Sold separately. 5 312 in-Ib 7,600RPM | O5hp  5394hp 8.91 hp 17.82hp | 3.25п 284 
Coupling Flanges Coupling Sleeves 6 585 in-Ib 6,000RPM | 0.93hp 11.14 hp 16.71 hp 33.42 hp Ап. 3.50" 
Type 3J, 4J, and 5J: » JE: 1-pe. solid 7 940 in-Ib 5,250 АРМ | 1.49hp — 17.9 hp 26.85 hp 53.69hp | 4625in 3.94 
= Type 57, 44, : : 1-рс. 8 1,475 in-Ib 4,500 АРМ | 2.34hp 29.08 hp 42.13 hp 8425hp | 545in 444 
sintered carbon steel EPDM rubber 9 2,940 in-Ib 3,750RPM | 3.71 hp — 44.55 hp 66.83 hp 133.66 hp | 6.35 in 5.06" 
= Type 6J and all = JES: split 1-рс. EPDM 10 3,735 in-Ib 3,600 АРМ | 5.93 һр  7141hp 106.67һр  21334hp | 7.5in 5.69 
с. ti E: 2 EPDM Couplings Assembled with Sleeve Type H, HS 
: cast Iron = E: epe EPL rubber 6 1,800 in-Ib 6,000 АРМ | 2.9hp 34.27 hp 51.41 hp 98.53 hp 4in 3.50" 
= Each has a keyway with retaining ring 7 2,875 in-Ib 5,250 АРМ | 4.6hp 54.74 hp 82.17 hp 157.38 һр | 4.625in 394 
Pd 8 4,530 in-Ib 4,500 АРМ | 7.2hp 86.25 һр 12938hp _ 24797һр | 545in 444 
and 2 set screws “Н: | pc. molded Hytrel 9 7,200 in-Ib 3,750 АРМ | 14.4hp 137.09hp 205.63Ір 39413hp | 6.35in 5.06" 
= HS: 2-pc. molded Hytrel 10 11350in-b 3600RPM | 18 һр  216.1hp  32416hp 6213hp | 7.5in 5.69 
JE JES E H HS 
Coupling Bore Dia. Sleeves | Sleeves | Sleeves | Sleeves | Sleeves 
Size vin 55 іп % in 7 in 1 іп 1%in 1%in 1% іп 1%in 1% іп 1%in 2 зіп | Кет No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 


Coupling Flange (Complete Assembly Requires 2 Coupling Flanges and 1 Sleeve, Sold Separately) 
Type J Flanges 
3 327812 327813 327814 327815 


= = = = = = = -- | 327Р54 | 327Р62 | — 

4 327816 327817 327818 327810 327420 — = = = = = — | 82ZP55 | 327Р63 | 322P70 | — = 
5 327821 227822 327823 327804 327825 3279845 -- = = = = — | 327Р56 | 327Р64 | 322P71 | — = 
6 -- S2ZR27 327828 327800 327830 2327831 327832 32783 — - - -- | 82ZP57 | 327Р65 | 322P72 | — = 


Type S Flanges 
6 = = — — 49EP53 — 49EP54 49ЕР55  49EP56  49EP57 49ЕР58 — — 322P57 | 327Р65 | 32ZP72 | 327Р98 | 327805 
7 = — — 322R35 327836 327837 327838 322839 2327840 327841 - - 32ZP58 | 32ZP66 | 32ZP73 | 32ZP99 | 327806 
8 — — — 327844 322845 327846 2327847 327848 3278409 327850 327852 327853 | 32ZP59 | 32ZP67 | 32ZP74 | 327801 327807 
9 — — — — — 322R55 322856 327857 327858 322859 327861 327863 | 32ZP60 | 322P68 | 322P75 | 327802 32ZR08 
10 — — — — — — — 322R67 322868  48VF31 3229869  32ZR71 | 322P61 | 32ZP69 | 32ZP76 | 327803 | 327809 


Taper Lock Coupling Hub Coupling Hub Standard Element Spacer Element 
15E696 15E635 
TB Wood's: 
Incorporated Taper-Lock? Taper-Lock® FIXED BORE HUB 
Coupling oupling Required Bore Dia. 
Dura-Flex Shaft Size Hub Bushing ys in win 1%in 1і 1%in 1%in 1%in 2%in 2%in 2%in 3%in 
Coupling Hubs (Complete Assembly Requires 2 Coupling Hubs and 1 Element) 
Cou lin S WE2 = = 15E635 156637 15Е636 156638 -- - - - - - - 
р g WE3 15E696 1008 15E639 15E640 15Е642 15Е641 15E644 — = - - - - 
< An? o WE4 15E697 1008 -- 15Е645 15E646 -- 156648 15Е644 -- = = - - 
= Temp. range: -40° to 200°F WES | 15Е698 1108 — 156650 15Е652 15Е651 15Е653 15Е654 1565 — — = - 
Split-in-half design allows easy element WE10 15E699 1310 — — 15Е657 15E656 15Е658 15Е659 15E660 -- — — — 
; i i i ; WE20 | 15E701 1610 — — 15E662  — 156663 156664 -- 156666 15Е6670 -- = 
installation without disturbing shaft WE30 | 15E702 2012 — = - — 15Е668 15E669 -- 15Е671 15E672 15E673 -- 
connection; no need to move connected WE40 | 15E703 2517 = = = = — 15Е674 -- 15E675 15Е676 15Е677 15Е678 
equipment. 100% part-for-part inter- WE50 | 15Е704 2517 - - - - - - — 15Е680 15E681 -- 15Е682 
changeable with popular bonded tire WE60 | 15E705 3020 = = — ші = = -- 15E683 15E684 — 15Е685 
ч : А 2 oupling Ratings Standard Spacer 
couplings, with design, materials, and Coupling Rated Max. HP Rating € Listed RPM Assembled | Element | Element 
construction that are superior to common с Size ‘i Torque RPM 100 1200 1800 3600 0.D. Item No. | Item No. 
А oupling Elements | 
orange polyurethane coupling elements. WE2 190 in.-Ib. 7500 30 35 53 11 37 156615 | 15Е625 
The couplings accommodate shaft МЕЗ 365 in.-Ib. 7500 58 67 10 20 42" 15Е616 | 15Е626 
misalignment and minimize vibration to WE4 550 in.-Ib. 7500 88 10 15 31 4.5" 15E617 15E627 
: WE5 925 in.-Ib. 7500 15 17 26 51 5.4" 15Е618 | 15Е628 
help prevent damage to connected equip- ТЕТО 1450 inb. 7500 23 27 40 81 65 15E619 | 15E629 
ment, and offer a large range of spacing WE?20 2300іп.-І. 6600/4800" 3.6 42 64 128 74 15E620 | 15Е630 
with few parts. WE30 3650in-lb. ^ 5800/4200* 5.8 67 101 203 8.4 15E621 | 15E631 
WE40 5500іп-І. 5000/3600" 8.8 101 153 305 97 15E622 | 15E632 
Note: A complete coupling assembly consists of 2 М/Е50 7650 in.-Ib. 4200/3100" 12 141 212 425 13 15E623 | 15E633 
hubs and 1 element, sold separately. Taper-Lock® WE60 12500іп.-і. ^ 3800/2800 18 230 347 694 12.5" 15E624 | 15Е634 
coupling hubs require Taper-Lock® bushings. * Max. rpm for spacer elements. The higher max. rpm is applicable for spacer elements when using high-speed rings. 
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Shaft 


POWER TRANSMISSION 


Couplings 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Jaw Couplings 
L-type couplings are designed for close-coupling applications. 
Coupling Hubs—Maintenance-free couplings connect to drive 


аа 


Spider Inserts—Oil- and 
high temperature-resistant 


inserts conform to the 

sintered alloy couplings to 

help them maintain posi- 

tion and structure for equal 

power transfer. 

= Temp. range: -40° to 
100°C (Buna N); -51° 


shafts to provide dependable power transfer, even in high- 
temperature applications. Plated metal construction requires 

no lubrication. Simple design helps assure easy installation and 
consistent performance. Coupling keyway dimensions conform to 
DIN 6885, JIS B 1310-1976, UNI 6604-1969, USAS B 17.1-1967, 
GB 1095-1979 standards. 

= Max. angular misalignment: 1° 


Sintered Iron 
Coupling Hub 


"1 


о 
Hytrel Spider = Max. parallel misalignment: 0.015" to 121°C (Нуе) 
insert Note: a complete assembly requires 2 hubs and 1 spider, sold separately. 
Rated HP Rating @ Listed RPM Item Rated HP Rating @ Listed RPM Item 
Size Torque 100 1200 1800 3600 No. Size Torque 100 1200 1800 3600 No. 
Buna N Spider Inserts (Black Color) Hytrel Spider Inserts (Tan Color) 
L050 26 in-Ib 0.04 0.49 0.73 1.47 29HZ10 1070 114 in-Ib 0.18 2.17 3.25 6.51 29HZ16 
1070 44 in-Ib 0.07 0.83 1.25 2.51 29HZ09 L075 227 in-lb 0.36 4.32 6.48 12.97 29HZ17 
1075 90 in-Ib 0.14 1.67 2.51 5.03 29HZ11 L090/L095 561 in-Ib 0.63/0.89 — 7.63/10.68 11.45/16.02 22.90/32.04 29HZ18 
L090/L095 315 in-Ib 0.23/0.30 2.74/3.69 4.11/5.54 8.23/11.08 | 29HZ08 L099/L100 1,134 in-Ib 1.36/1.80 16.37/21.59 24.56/32.39 49.12/64.78 29HZ15 
L099/L100 415 in-Ib 0.49/0.65 5.99/7.9 8.99/11.85 17.99/23.7 | 29HZ07 L110 2,268 in-Ib 3.59 43.18 64.77 129.55 | 29HZ14 
L110 788 in-Ib 1.25 15 22.5 45.01 29HZ12 L150 3,708 in-Ib 5.88 70.6 105.9 211.8 29HZ13 
L150 1,260 in-Ib 1.99 23.99 35.98 11.97 29HZ05 L190 4,680 in-Ib 142 89.1 133.66 267.3 29HZ19 
L190 1,702 іп-Іһ 2.70 32.4 48.6 97.22 29HZ06 
Outside Overall Bore Dia. 
Size Dia. Length** | іп Shs in 35 in Ths in % іп ys in Міп "sin 1%in 1%in 1%in 1Уіп 1%іп 1%in 17sin 1іп 
Sintered Iron Coupling Hubs 
1050 1.08 іп 1.71 іп |29НҮ94“ 29HY57* 29HY74* 29HY97* 29HY75* 29HY76 * — — — — — — — — — — 
1095 2.1 in 2.48 in — — — 29HY59 29НҮ98 * 29HY99  29HY88 29HY89 29HZ01 * — — — — — — 29НҮ90 
L070 1.36 in 1.98 in — — — 29HY95 * 29HY77* 29HY78 29НҮ79 -- — — — — — — — — 
1075 1.75 in 2.12 in — — — 29HY96 * 29HY80* 29НҮ81 29HY82 29HY83 -- — — — — — — — 
L090 24 in 2.12 in — — — — 29HY84* 29HY85 29НҮ86 29HY87 — — — — — — — — 
L110 3.31 in 4.26 in — — — — — — 29HY58 29HY67 29HY69 29НҮ70 29HY71 29HY72 29НҮ73 -- — 29НҮ68 
L100 2.53 іп 3.46 in — — — — — — 29HZ02 29HZ03 29HY91 29HY92 29HY93 — — — — 29Н704 
L150 3.75 in 4.5 in — — — — — — — 29НҮ49 29HY50 29НҮ51 29HY52 29HY53 29HY54 29HY55 29HY56 | — 
Steel Coupling Hubs 
L190 45in 4.9 in — — — — — — — — 29НҮ61 29HY62 29HY63 29HY64 29HY65 -- 29НҮ66 29HY60 


* No Keyway. ** Total length of assembled coupling with jaws engaged to full depth (assembled coupling = 2 hubs + 1 spider). 


Boston 


Gear 


Synthetic Rubber Spider Inserts— 
Recommended where minimal noise is 


Jaw Couplings 


Coupling Hubs—3-jaw insert design 
is complete with keyway and set 


screw. No lubrication required. 
= Standard tolerance: +0.001/- 
0.000", all bore dimensions 


desired, particularly at motor speeds. 
= Oil-resistant 
= Temp. range: -32° to 


4“. 


Note: А complete assembly requires 2 hubs and 200°F (-35° to 93°C) 


Bost-Bronze 


Steel Coupling 


Spider insert Hob 1 spider, sold separately. Polyurethane Spider 
Shaft Dia. Rated HP Rating @ Listed RPM item Bost-Bronz Spider Inserts— Inserts—Recommended where 

Size Range Torque | 100 300 690 870 1750 | No. Recommended for high-torque loads, | moderate-to-heavy shock loads are 
Bost-Bronze Spider Inserts particularly at slower speeds. encountered. 

FS М sonb o8 24 ssh 695p Тт 27  —" OllHimpregnated = Temp. range: -32° to 

ў р ; j j 3 А 5 

FC20 10147  i1000indb | 1.60 48 10.9hp 138hp  — | 2L070 = Temp. range: -60° to 200°F (-35° to 93°C) 

FC25 yatod% —1,800in-b | 2.90 86 197hp 248hp — | 21073 250°F (-51° to 121°C) 

FC30 1to1%" 3,200іп-Іһ 5.10 152 35.0 һр — — 2L076 

FC38 17% їо 176 7,000in-Ib | 11.10 33.8 = — — 2L079 Shaft Dia. Rated HP Rating @ Listed RPM Item 

FC45  194t02V&' 11,000 in-Ib | 17.50 2L082 Size Range Torque 100 300 690 870 1750 No. 
Synthetic Rubber Spider Inserts Polyurethane Spider Inserts 

FC12 36 to 56" 65 in-Ib 0.10 0.3 0.7hp O9hp 1.8hp 2L065 FC12 A to 58" 125 in-Ib 0.19 0.56 12hp 1.6һр  30hp 21066 

ЕС15 Vb to 7%" 125 in-Ib 0.20 0.6 14hp 1.7 һр 3.5 һр 21068 FC15 Voto A" 250 in-Ib 0.37 14 25hp 3.1hp 6.0hp 2L069 

FC20 Ya to 1%" 250 in-Ib 0.40 1.2 2/hp 3.5hp 6 9hp 2L071 FC20 Veto 1%" 470 in-Ib 0.70 2.1 46hp 57hp 11.1hp| 21072 

FC25 34 to 138" 450 in-Ib 0.70 2.1 49hp 62hp 12.5 һр 21074 FC25 3^ to 1%" 845 in-Ib 1.20 34 8ihp 10.1hp 19.3hp | 21075 

FC30 1to 158" 800 in-Ib 1.30 3.8 8.8 һр 11.0hp 222hp | 21077 FC30 1to 1%" 1,500 in-lb 2.20 6.5 144hp 17.9hp 343hp | 21078 

FC38 114 to 176" 1,600 in-Ib 2.50 1.6 17.5 hp 22.1 һр 444hp | 21080 FC38 174 to 1%" 3,000 in-Ib 4.30 12.9 28.4һр 35.3 һр 67.3hp | 21081 

FC45 13410 2%" 2,800 in-Ib 4.40 13.3 30.7 һр 38.7 һр 77.7 һр 21083 FC45 19410278 5,250 in-Ib 7.50 224 49.2 һр 61.0 һр 115.9 һр 21084 

Outside Overall Bore Dia. 

Size Dia. Length*| %in “sin Yin %sin %in ¥ in Yin sin 1in 1%in1%cin 1'4in 1%in 1/6іп1 %іп1 віп1%іп 1 іп 1 йіп 2іп 2%in 
Steel Coupling Hubs 

FC12 1.2bin 2.31in | 2L028 2L029 2L030 — — — — — — — — — — — — — — — 

FC15 15in 2.75іп — — 21031 21032 21033 21034 21035 — — — — — — — — = = = = 

FC20 2in 3.69іп — -- 21036 21037 21038 21039 21040 21041 60234 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

FC25 25in 4.13 in = = = = = 2L042 21043 — 21044 21045 21046 2147 -- -- — — — — 

FC30 3in 547іп — — — — — — = — 21048 21044 — 21050 21051 21052 21053 — — — — 

ЕС38  375in 6.31 in — — — — — — — — — — — 21054 — — 21055 21056 21057 21058 21058 — — 

FC45 45in 7.19 in — — — — — = — — — — — — — — — — — — 21061 21062 21063 
Stainless Steel Coupling Hubs 
SSFC12 1.25in 2.31іп 360627 — 366628 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
SSFC15  1.5in 2.75іп — — 360030 -- 366031 360632 — — — — — — — — — — — — — — — 
SSFC20 2in 3.69іп — — — — 360034 360635 366636 -- 366037 — — — — — — — — — — — 
555025  25in 4.13 in — — — — — 360039 — -- 366040 — — 366641 — — = = = = = = 
SSFC30 3in 5.47in = = = = = = = — 366043 — — 360044 366645 — — — = = = = = 


* Total length of assembled coupling with jaws engaged to full depth (assembled coupling = 2 hubs + 1 spider). 
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О GRAINGER.COM Shaft Couplings 
How to Determine Keyways and Spiders for Jaw Couplings 

Spider Selection Procedure = Design Torque = Application Keyway Chart D ШЕЙ ше keray | E deu 
1. Select a Service Factor (SF) Torque (T) x SF or Design Use the coupling's bore diameter 0 У УЛОУ 
based upon the load classification. HP — Application HP x SF to determine the required keyway. —7 шш T7 ax Yer | DE ax Ye 
» Uniform = SF of 1.00 = [HP(63025)]/rpm T VaxW | TU х Vs | 292 ax He" 
= Moderate Shock = SF of 1.75 3. Select coupling size that has a IW VWxW A x Ya | 2% AX 

4 == = 2 PW | 3R Ax As 
= Heavy Shock = SF of 2.50 HP rating equal to or greater than 
2. Determine design load. the design load. 
А ТВ Wood's: 
Јам Couplings Incorporated 2 мана 
Hub 


An economical choice that's 100% interchange- 
able with industry-standard L-jaw couplings. No 
lubrication required. Standard keyway on %" and 
larger bore sizes; 4X177, 3KX86, and / to 1^" 
coupling hubs have no keyway (except where 
footnoted). Spiders have 0.015" max. parallel 
misalignment. Buna N and urethane spiders have 
1? max. angular misalignment and Hytrel have 
we. 

Note: A complete assembly requires 2 hubs and 1 spider, 
sold separately. 


Buna М Spider Inserts—Made of oil-resistant, long-life material 
with excellent flexibility. 
= Temp. range: -40° to 212°F (-40° to 100°C) 


Urethane Spider Inserts—Provide 1.5-times greater torque 
capability than Buna N but with less dampening. Good resistance 
to oil and chemicals. 

= Temp. range: -30° to 160°F (-34° to 71°C) 


Hytrel Spider Inserts—Provide 2.5-times greater torque capability with 
excellent oil and chemical resistance compared with Buna N and urethane. 
= Temp. range: -60° to 250°F (-51° to 121°C) 


Buna N 
Spider Insert 


Outside Overall Bore Dia. 
Size Dia. —Length** | “in 5л іп 36 in TAs in % іп ys in 35 in 7^ in lin 1¥%in 1%in 1%in 1'2in 1%in 1%in 1%in 
Coupling Hubs (Complete Assembly Requires 2 Hubs and 1 Jaw-Coupling Spider Insert, Sold Separately) 
Sintered Iron 
1050 1.08in 1.72іп | 4X236 t 1A417 4X175 t 6X070 4X176 4X177 t — — — — — — — — — — 
1070 1.36іп 2 in — — 5X401 t 4X178 t 4Х179 4Х180 — — — — — — — — — 
L075 175in  2.13in — — — 5X402 t 4Х181 t 4Х182 4X183 4X184  — — — — — — — — 
1075 175in  2.13in — — — 1A073 * 5Х447 * — — — — — — — — — — — 
L090 211in 2413іп — — — 6JAW6 (|  4X185 t  4X186 4X187 47188 — — — — — — 
L095 2411in 25іп — — — 1A914 | 6X071 t 6Х072 4X191 4X192 4X193 6X073  — — — — — — 
L100 254in 3З.5іп — — — — — — 6X074 6Х075 6Х076 4X194 4X195 4X196 — — — — 
1110 332in  423in — — — — — — 1Mi8 3X708 3X709 3X710 3Х711 3Х712 3Х713 3Х714 
1150 375in 45іп - - - - - - — 1MA405 6JAW7 1А406 1А407 1А408 1A409 14410 14411 1А412 
L190 45in 4.88іп - - - - - - - — 1A916 14917 1A918 1A919 1А920 1А921 6JAW8 1А922 
Aluminum 
А(050 1.08in 1.72іп | 3KX82 t 3KX83 t 3KX84 + — 3KX85 t 3КХ86 + — — — — — — — — — — 
А(070 1.36in 2 in 3KX88 +  3KX89 + 3КХ90 3KX91 — — — — — — — — 
AL075 1.75іп  2.13in — — — — 3KX93 + 3КХ95 3KX96 3KX97  — — — — — — — = 
ALO75 1.75in 2.13іп — — — — 3КХ94 * — — — — — — — — — — — 
ALO90 2.11іп 2413іп — — — — 3KX98 + 3КХ99 3KZ01 3К702 — — — — — — 
ALO95 2.11in 25іп — — — — 3KZ10 + 3KZ11 3Kz12 3К713 3К714 3К715 - - - - 
AL100 2.54in 3.5іп — — — — — 3К716 3К717 3К718 3Kz19 3К720 3К721 — — — — 
AL110 3.32і! 4.23 in — — — — — — — — 3KZ22 3К723 6JAW9 3К724 6ЈАХО 3KZ25  — 
1150 375in 45п - - - - - - - - -- 48VF26 48VF25 48VF27 48VF24 48VF28 48VF30 48/Ғ29 
Stainless Steel 
55075 1.75іп 2.13іп - - - - 3KA91 ^  3KA93 3KA95  — — — — — — — — = 
55095 2.11 іп 2.5 in — — — — 3KA98 ^  3KA99 3KB10 3КВ11 3KB12 3KB13 - — — — — — 
55100 2.4in 3.5іп - - - - - - 3KB14 3КВ15 3KB16 3KBi7  — 3KBi8 - — — — 
55110 3.32іп  423in — — — — — — 3КВ21 3KB22 — — 
* 1/8" x 1/16" keyway. 1 3/32 x 3054 keyway. FN No keyway. ** Total length of assembled coupling with jaws engaged to full depth th (assembled coupling = 2 hubs + 1 spider). 
Outside Overall Bore Dia. 
Size Dia. Length** | 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm 24 mm 25 mm 28 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 42 mm 45 mm 48 mm 


Metric Coupling Hubs (Complete Assembly Requires 2 Hubs and 1 Jaw-Coupling Spider Insert, Sold Separately) 


Sintered Iron 


L050 27mm 44 тт |1СХМ8 1CXN9 1CXP1 1CXP2 1CXP3 1CXP4 1СХР5 — — — = = = = = = = = = = = = = 
L070 35mm 51mm | — 106 — = — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
L0/5 44 mm 54 mm — — = — — — -- — —  1CXP7 1CXP8 1CXP9 — — — — — — — — — — — 
L090 54mm 54mm — — — 1СХВ1 1СХВ2 1CXR3 1CXR4 — 1СХВ5 1CXR6 1CXR7 1CXR8 1CXR9 — — — — — = = = = = 
L095 54mm 64mm — — — —  1CXT1 1CXT2 1CXT3 1CXT4 1CXT5 1CXT6 1CXT7 1CXT8 1CXT9 1CXU1 1CXU2 — — — — — — — — 
1099 65 mm 73 тт — — = = = —  1CXU4 —  1CXU5 1CXU6 1CXU7 1CXU8 1CXU9 1CXW11CXW21CXW3 — — = = = = 
L100 65 mm 89 тт = = = —  1CXW41CXW51CXW6 —  1CXW71CXW81CXW9 1CXY1 1CXY2 1CXY3 1СХҮД 1CXY5 1CXY6 ТСХҮ7 — — = 
1110 84mm 107mm | — — — — — — — — — 1СХҮ8 1CXY9 1СХ21 1CXZ2 1CXZ3 1CXZ4 1CXZ5 1СХ26 1CXZ7 1CXZ8 10x28 1СҮА1 — 
L150 95 mm 114mm | — — — — — — — — — — — —  1CYA2 1СҮАЗ — 1СҮА5 -- 1СҮАб 1CYA7 1CYA8 1CYA9 1CYB1 ТСҮВ? 
Cast Iron 
1190 14 тт i24nn]] - = - — — — — — — — — — — — — — — — BT — — 
Outside Overall Bore Dia. 
Size Dia. Length** 38 mm 40 mm 42 mm 45 mm 48 mm 50 mm 55 mm 60 mm 
Metric Coupling Hubs (Complete Assembly Requires 2 Hubs and 1 Jaw-Coupling Spider Insert, Sold Separately) 
Cast Iron 
L225 127 mm 137 mm 1CYB9 1CYC1 1CYC2 1CYC3 1CYCA 1CYC5 1CYC6 1CYC7 
Rated HP Rating @ Listed RPM Item Rated HP Rating @ Listed RPM Item 
Size Torque 300 1200 1800 3600 No. Size Torque 300 1200 1800 3600 No. 
Spider Inserts Spider Inserts Cont 
Buna N (Black Color) Urethane (Blue Color) (Cont.) 
L050 26 in-Ib 0.1 0.5 0.8 1.5 1X409 L099/L100 477 in-Ib 3.0 12 18 36 3KZ04 
L070 43 in-Ib 0.2 0.8 12 2.5 1X408 L110 1,188 in-Ib 57 23 35 69 3KZ05 
L075 90 in-Ib 0.4 EA 2.6 5.0 2X814 L150 1,860 in-Ib 9.0 36 54 108 3KZ06 
L090/LO95 — 144in-lb 0.7/0.9 2.8/3.7 4.1/5.5 8.3/11 1X407 L190 2,592 in-Ib 12 49 74 147 3KZ07 
L099/L100 318 in-Ib 2.0 19 12 24 1X406 L225 3,510 in-Ib 16 66 100 200 3EMP1 
(110 792 in-Ib 3.8 15 23 46 3X715 Hytrel (Tan Color) 
L150 1,240 in-Ib 6.0 24 36 72 14413 (070 114 in-Ib 0.5 24 3.9 6.5 14923 
L190 1,726 in-Ib 8.1 32 49 98 14928 (075 227 іп-Іһ 14 42 6.4 13 14924 
L225 2,340 іп-ІҺ 11 44 67 133 ЗЕММ9 L090/L095 401 in-Ib 1.9/2.7 7.1/1 12/16 23/32 1A925 
Urethane (Blue Color) L099/L100 792 іп-Іһ 5.0 22 32 65 1M16 
L050 39 in-Ib 0.2 0.8 Ta 2.3 3KZ67 L110 2,268 in-Ib 11 43 65 130 1M15 
L070 65 in-Ib 0.3 13 1.8 3.7 3KX87 L150 3,708 in-Ib 18 71 106 212 1M14 
L075 135 in-Ib 0.6 25 3.9 7.7 3KX92 L190 4,680 in-Ib 20 89 134 266 14927 
L090/L095 216 in-Ib 1.0/1.4 4.1/5.6 6.2/8.3 12/17 3KZ03 L225 6,228 іп-Іһ 29 118 178 356 ЗЕМР2 
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POWER TRANSMISSION 
Universal Joints 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Selection Guide for Universal Joints 
Step 1: Find the appropriate correction value for your particular application Step 2: Multiply your specific torque requirements by the correction value 
using the Correction Factor table on the the right. The table is based on "inter- — found in Step 1. (Be sure to use in.-Ib.) 
mittent" application—more than 1 start/stop per hr., with sufficient time for Step 3: Refer to the "Static Breaking Torque" column in the Universal Joints 
cooling before starting. If your application is continuous—sustained operation table to select a joint (solid type or bored type) with the same or greater 
with less than 1 stop/start per hr. for up to 8 hr. per day—multiply the value in — torque than the in.-Ib. number you calculated in Step 2. 
the table by 2. 
SOLID TYPE 
Outside Manufacturer's Model Operating Angle of Operation in Degrees 

Dia. Lovejoy Curtis Boston Browning Alves Apex RPM 0% 3А 5° LUE 10* 15° 20° 25° 
Part Number Cross Reference Guide ng og І Correction Factor Table й 

A D-2 0-642 J-50 UJ-4S 5-500 300-8 1800 9 20 34 45 

ж D-3 0-643 J-62 UJ-5S $-625 300-10 1500 8 16 28 39 

yr D-4 0-644 J-75 UJ-6S 5-750 30042 1200 7 13 22 32 40 — — 

ИЗ 0-5 0-645 J-87 UJ-78 5-875 300-14 900 6 1i 16 23 34 — — — 

ip D-6 0-646 J-100 UJ-8S 5-1000 300-16 600 5 8 11 15 22 34 40 — 

1 D-7 0-647 — UJ-9S 5-1125 — 300 4 5 7 8 1i 16 22 28 

1W D-8 0-648 J-125 UJ-10S $-1250 300-20 100 3 4 4 5 6 8 9 1i 

1% 0-10 C-650 J-150 UJ-128 5-1500 300-24 

1% D-11 0-651 J-175 UJ-148 5-1750 300-28 

РД 0-12 0-652 J-200 UJ-16S 5-2000 300-32 

2% D-13 0-653 J-250 UJ-208 5-2500 400-40 

3: D-14 0-654 J-300 UJ-24S $-3000 400-48 


Needle 
Bearing Type 


Static BORED TYPE SOLID TYPE 
y Lovejoy | Outside Overall Breaking Max. Std. Mfr. Item Max. Std. Mfr. Item 
Dia. Length Torque Keyway  Воге * Bore Model No. Bore* X Bore Model No. 
Universal Joints Steel, D Type with Keyway and Setscrew БЕ 
Tin 3 % іп 1,560 in-Ib lex Vein | Yin Yin D-6Bkw/ss 1CYP6 = = = = 
" 1 in 3 іп 2,880 in-Ib 3ле х 382 іп | іп % in D-7Bkw/ss 1CYP7 = = = — 
Special tapered shape of yokes — 7; 3% in 5.220in-Ib —— вхт | lin Жіп D-8B5/8BEkw/ss _1CYP8 Е = = = 
provides exceptional strength, 1 іп 334 in 5,220 in-Ib Эв х 9% іп | lin %x%in D-8B%x%kw/ss 1CYP9 — — — — 
while allowing full free iin 3%in 5,220 in-Ib YexYein | Tin Yin D-8B3/ABEkw/s 1CYRi — — — — 
БА Twin  4Win 7,920 in-Ib YexYein |1%in іп D-10B5/8BEkw/ss 10ҮН2 = = = = 
movement of joint. Standard iin 4%in 7,920in-Ib  %sx%2in |1%in іп ^ D-10B3/ABEkw/ss 1СҮВЗ = = = = 
industrial-type universal joints Steel, 0 Type, No Keyway or Setscrew à : Em 2 А А 
n s % in 2in 378 in-Ib — 36 in Yin D-2B 1L742 3e in Solid D-2 1L730 
have pin-and-block design as %in 2 Vain 540 in-Ib = Jin — %ein D-3B 12743 | юп бой D3 1L731 
well as boot-retaining grooves. Ac XI Rite Теге n 058 ИД | ei soi Ds — Т?ЗЗ 
n " В в In in Қ ІП- = ^6 In 16 In ^ 16 In oll Ы 
For applications with angles up iin 3%in 1,560 in-Ib = Kin Bin D-6B 14020. Мі Solid 0-6 11134 
to 25% and speeds ир to 1750 Thin 3%in 2,880 in-Ib — Тіп %ein D-7B 1L745 Ain Solid D-7 11735 
- iin 3%in 5,220 іп-Ір - Tin S6 in D-8B 14931 iin Solid D-8 1L736 
tpm (6000 rpm for needle Twin 47ain 7,920 in-Ib — Thin Min 0-108 1А932 | 1%in Solid D-10 1L737 
bearing units). Stainless Steel Hin 5in 10,680 in-Ib — Hanin Ain D-T1B 1il746 | iin Solid D-i1 1L738 
is grade 303. “іп 5Йвїп 15,600 in-Ib = Гут Тіп D-12B 1483 | Tin Solid D-12 1L739 
Steel, Needle Bearing Type, No Keyway or Setscrew 
Tin 3% in 1,150 in-Ib = Yin Yin NB-6B 1CYR4 E — = 
1 іп КЕЛШ 2,500 in-Ib — Tin іп NB-8B TCYR5 = = = = 
Tin 4Win 4,400 in-Ib — Тип Ain NB-10B TCYR6 = — — 
Zin 5 Asin 10,500 in-Ib = Тїп Тіп NB-12B 1CYR7 - = = = 
Stainless Steel, D Type, No Keyway or Setscrew 
іп — 2 Viein 512 in-lb — Kin Ain D-4BSS 1СҮТ4 Yin бой 0-455 1CYR8 
Tin 3% in 1,040 in-Ib — Ain vin D-6BSS 1CYT5 %in Solid П-655 1СҮН9 
iin 3%іп 3,480 in-Ib — Tin 56 in D-8BSS 1CYT6 iin бой! | 0-855 1CYTi 
їйїп 4Win 5,280 in-Ib — Thin in D-10855 1CYT7 | 1%in Solid П-1055  1CYT2 
2in 5 Asin 10,400 in-Ib — їйїп Тіп D-12BSS 16/8 | 1%in Solid  D-12SS 1СҮТЗ 


* Units may be re-bored to maximum diameter shown. 
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ОЎ | GRAINGER.COM Keyed Shafting 
Length 
3 in 6 in 9 in 12 in 18 in 24 in 36 in 48 in 60 in 72 in 
Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Dia. Keyway No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
304 Stainless Steel 
36 in $e іп х ба іп | 30F850 | 30Е851 | 30F852 | 30F853 = 30F854 | 30F855 | 30Е856 | 30F857 | 30F858 
Yain "віп х sin | 30F859 | 30F860 | 30F861 | 30F862 = 30F863 | 30F864 | 30F865 | 30F866 | 30F867 
Hin Увїпх%әїп | 30F868 | 30F869 | 30F870 | 30Е871 = 30F872 | 30F873 | 30F874 | 30F875 | 30F876 
34 in Visinx3&in | 30F877 | 30F878 | 30F879 | 30Ғ880 = 30F881 | 30F882 | 30F883 | 30F884 | 30F885 
Tin Иїпх%їп | 30F886 | 30F887 | 30F888 | 30F889 = 30F890 | 30F891 | 30F892 | 30F893 | 30Е894 
Tsin TA in x V in - = = 30F895 = 30F896 | 30F897 | 30F898 | 30Е899 | 30F901 
ЕЛІ! Иїпх%їп | 30-902 30F903 | 30F904 | 30F905 = 30F906 | 30F907 | 30F908 | 30F909 | 30F910 
Tsin 36 in x Asin = = = 30F911 = 30F912 | 30F913 | 30F914 | 30F915 | 30F916 
Twin віп х віп | 30F917 | 30F918 | 30F919 | 30F920 = 30F921 | 30F922 | 30F923 | 30F924 | 30F925 
2in winx%in | 30F926 | 30F927 | 30F928 | 30F929 = 30F930 | 30F931 | 30F932 | 30F933 | 30F934 
2 Visin Winx ain | 30F935 | 30F936 | 30F937 | 30F938 = 30F939 | 30F940 | 30F941 | 30F942 | 30F943 
2 Ts in Yeinx cin | 30F944 | 30F945 | 30F946 | 30F947 = 30F948 | 30F949 | 30F950 | 30F951 | 30F952 
316 Stainless Steel 
36 in 35 іп х ба іп | 30F953 | 30F954 | 30F955 | 30F956 = 30F957 | 30F958 | 30F959 | 30F960 | 30F961 
VAI віп х Ysin | 30F962 | 30F963 | 30F964 | 30Ғ965 = 30F966 | 30F967 | 30F968 | 30F969 | 30F970 
36 in Visinx3sin | 30F971 | 30F972 | 30F973 | 30F974 = 30F975 | 30F976 | 30F977 | 30F978 | 30F979 
34 in %einx%42in | 30F980 | 30F981 | 30F982 | 30F983 = 30F984 | 30F985 | 30F986 | 30F987 | 30F988 
Tin YinxY%in | 30F989 | 30F990 | 30F991 | 30F992 = 30F993 | 30F994 | 30F995 | 30F996 | 30F997 
Tsin Yi in x уіп = = = 30F998 = 30F999 | 306001 | 30G002 300003 300004 
Tin Vinx Жіп | 306005 300006 | 306007 | 306008 = 30G009 | 30G010 | 30G011 | 30G012 300013 30F543 
17s іп 36 in x Js in = = = 306014 = 300015 | 30G016 300017 30G018 300019 
Tain Winx віп | 306020 | 306021 300022 300023 = 30G024 | 30G025 | 30G026 | 30G027 | 306028 - 
2in Yeinx%in | 306029 | 30G030 | 306031 | 306032 = 300033 | 306034 300035 | 306036 | 306037 7 
2 Yin ФіпхИіп | 306038 | 306039 | 306040 | 306041 = 30G042 300043 300044 | 306045 | 306046 % 
2 tein S&inx9isin | 30G047 | 306048 | 30G049 | 306050 = 30G051 300052 300053: 30G054 306055 » 
Aluminum = 
hs in 3o in x Yea in = 30G056 = 30G057 = 30G058 = = = = 
36 in 3o in x ба in = 30G059 = 30G060 = 30G061 = = = = 
Bin Te in x Vic in = 30G062 = 30G063 = 30G064 = = m = 
Hin Эв in X 3e in = 306065 = 30G066 = 30G067 = = = = 
%in Vio in x 3 in = 30G068 = 30G069 = 30G070 = = = = 
Tin TA in x Yin = 30G071 = 30G072 = 30G073 = = = = TM 
Carhon Steel Grade 1045 KEYSHAFT 
Js in Фоіпх иіп | 30F543 | 30F544 | 30F545 | 30F546 | 30F547 | 30F548 | 30F549 | 30F550 | 30F551 | 30F552 А 
36 in ¥oinx иіп | 30F553 | 30F554 | 30F555 | 30F556 | 30F557 | 30F558 | 30F559 | 30F560 | 30F561 | 30F562 Keyed Shafting 
VAI "віп х Vein | 30F563 | 30F564 | 30F565 | 30F566 | 30F567 | 30F568 | 30F569 | 30F570 | 30F571 | 30F572 Dia. tol . 
% in %e in хіп | 30F573 | 30F574 | 30F575 | 30F576 | 30F577 | 30F578 | 30F579 | 30F580 | 30F581 | 30F582 = Uia. tolerance: 
Te in ¥einx%4oin | 30F583 | 30F584 | 30Е585 | 30F586 | 30F587 | 30F588 | 30F589 | 30F590 | 30F591 | 30F592 -0.0005"/-0.0035" 
Ain %einx%42in | 30F593 | 30F594 | 30F595 | 30F596 | 30F597 | 30F598 | 30F599 | 30F601 | 30F602 | 30F603 » Key width tolerance: 
sin Visinx3&in | 30F604 | 30F605 | 30F606 | 30F607 | 30F608 | 30F609 | 30F610 | 30F611 | 30F612 | 30F613 0.003"/-0.000" 
hin Увїпх%?їп | 30F614 | 30F615 | 30F616 | 30F617 | 30F618 | 30F619 | 30F620 | 30F621 | 30F622 | 30F623 0.005 7-U. 
Te in Yinx%in | 30F624 | 30F625 | 30F626 | 30F627 | 30F628 | 30F629 | 30F630 | 30F631 | 30F632 | 30F633 = Straightness tolerance: 
Tin YainxY%in | 30F634 | 30F635 | 30F636 | 30F637 | 30F638 | 30F639 | 30F640 | 30F641 | 30F642 | 30F643 0.012" per ft. 
Tin Vinx sin | 30F644 | 30F645 | 30F646 | 30F647 | 30F648 | 30F649 | 30F650 | 30F651 | 30F652 | 30F653 his | 
Tsin Viinxy&in | 30F654 | 30F655 | 30F656 | 30F657 | 30F658 | 30F659 | 30F660 | 30F661 | 30F662 | 30F663 All material is furnished as cold- 
Туп J4inxiéin | 30F664 | 30F665 | 30666 | 30667 | 30F668 | 30Е669 | 30F670 306671 | 30F672 | 30F673 drawn, ground, and polished. 
Isin  Ysinx5in | 30F674 | 30F675 | 30F676 | 30F677 | 30F678 | 30F679 | 30F680 | 30F681 | 30F682 | 30F683 Manufactured to ANSI B17.1- 
136in 9лвіп х 952 іп | 30F684 | 30Е685 | 30F686 | 30F687 | 30F688 | 30F689 | 30F690 | 30F691 | 30F692 | 30F693 ; 
1 віп Фіпх віп | 30F694 | 30F695 | 30F696 | 30F697 | 30F698 | 30F699 | 30F701 | 30F702 | 30F703 | 30F704 1967, R1973 standards. 
Twin віп хіп | 30Е705 | 30F706 | 30F707 | 30F708 | 30F709 | 30F710 | 30F711 | 30F712 | 30F713 | 30F714 _ 
1%іп Жіпх віп | 30F715 | 30F716 | 30F717 | 30F718 | 30F719 | 30F720 | 30F721 | 30F722 | 30F723 | 30F724 Stainless Steel, Type 
(ЕЛІ Yinx%sin | 30F725 | 30F726 | 30F727 | 30F728 | 30F729 | 30F730 | 30F731 | 30F732 | 30F733 | 30F734 304/316—Corrosion-resistant 
1 9/6 in Winx ain | 30F735 | 30F736 | 30F737 | 30F738 | 30F739 | 30F740 | 30F741 | 30F742 | 30F743 | 30F744 haftind is suitable fi : 
2in winx Yin | 30F745 | 30F746 | 30F747 | 30F748 | 30F749 | 30F750 | 30F751 | 30F752 | 30F753 | 30F754 Shatting IS suitable Tor use ІП 
2 Vin Yeinx%in | 30F755 | 30F756 | 30F757 | 30F758 | 30F759 | 30F760 | 30F761 | 30F762 | 30F763 | 30F764 food processing applications. 
2 іп ФіпхИіп | 30F765 | 30F766 | 30F767 | 30F768 | 30F769 | 30F770 | 30F771 | 30F772 | 30F773 | 30F774 Meet ASTM A-276/479, cond. 
2 tein S&inx9isin | 30F775 | 30F776 | 30F777 | 30F778 | 30F779 | 30F780 | 30F781 | 30F782 | 30F783 | 30F784 A and Q0-S-763. cond. A 
2 іп Yeinx cin | 30F785 | 30F786 | 30F787 | 30F788 | 30F789 | 30F790 | 30F791 | 30F792 | 30F793 | 30F794 апа UG-5-/69, cond. 
Length specifications. 
300 MM 500 MM 1,000 MM 1,200 MM 1,500 MM 1,800 MM ч : Я 
Item Item Item Item Item Item Aluminum—Lightweight, 
6 sonst TA wee No. No. No. No. No. No. screw machine-grade aluminum 
arbon steel Grade 5% б A р 
8mm — 2mmxi2mm 30F795 30F796 30F797 30F798 30F799 30F801 is ideal for robotic applications. 
10mm  3mmx1.8 mm 30F802 30F803 30F804 30F805 30F806 30F807 
12mm  4mmx25mm 30F808 30F809 30F810 30F811 30F812 30F813 Carbon Steel, Grade 1045— 
15mm 5ттх3тт 30F814 30F815 30F816 30Е817 30Е818 30Е819 Grade 1045 steel is tougher 
m m шшш шшш эшш mm — an ow carton ав 
mm mmx4mm Я H Я 
25mm 8mmx4mm 30Е832 30F833 30F834 30F835 30F836 30F837 but can still be easily machined 
40 mm 12mmx5 mm 30Е838 30Е839 30Е840 30Е841 30Е842 30F843 for secondary operations. Meet 
50mm 14ттх5.5 mm 30F844 30F845 30F846 30F847 30F848 30F849 ASTM A-108. 


AVOID DOWNTIME: 
LIPPED SEALS HELP KEEP 
YOUR MACHINES AND 
EQUIPMENT RUNNING 

AT PEAK EFFICIENCY 
Rotary seals from Grainger 
are designed to keep lubri- 
cants in and contaminants 
out, so rotating or oscillating 
components can function 

at their best. Search for 
“rotary shaft seals" on 
Grainger.com. 


Buy Rotary Shaft Seals on Grainger.com 


Lip with 
Garter Spring 
and Static 
Dust Lip Seal 


Single Lip 
with Garter 
Spring Seal 


Single 
Lip Seal 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. = 


Rod Ends Details on page A1. = me 
Ke) © Aes Steel Spherical Rod Ends QAL 
ы: 4 r Rod ends allow pivoting in the housing steel ball and 300 Series stainless 
h to compensate for misalignment in Steel body with bonded PTFE fabric 
H industrial applications. Metric sizes race. Excellent for low to moderate 
l 4 are available on Grainger.com. load applications where lubricating 


the parts is not desirable. 


Note: Not for automotive or aircraft use. 
Economical—Feature a precision- Self-Lubricating—Feature a preci- 
ground, chrome-plated hardened sion-ground, chrome plated hardened 
52100 steel spherical ball and 1045 52100 steel spherical ball, 1045 
carbon steel body carbon steel body, and nylon/PTFE 
Ga ‘ | compound molded race. Ideal for low 
Female, Male, Plain Female, Male, Md pe кш Е рта to moderate load applications where 
Plain Ball Ball Studded Ball Studded Ball lon-grounc, паге ! parts lubrication is not desirable. 
ECONOMICAL STAINLESS STEEL 
Left Hand |Right Hand Left Hand | Right Hand 
Thread Size Dimensions Static Item Item Static Item Item 
A AA E G H J N Radial Load No. No. Radial Load No. No. 
Female Plain Ball 
#10-32 0.190/0.192 in 0.625 in 1.062 in 0.5 in 1.375 in 0.312 in 2,079 Ib 20F960 | 20F959 1,190 Ib 206025 | 206024 
14-28 0.250/0.252 in 0.75 in 1.312 in 0.687 in 1.687 in 0.375 in 4.197 Ib 20F962 | 20F961 2.165 Ib 20G027 | 206026 
319-24 0.3125/0.3145 in — 0.875 in 1.375 in 0.687 in 1.813 in 0.437 in 5,110 Ib 20F964 | 20F963 3,278 Ib 20G029 | 206028 
38-24 0.375/0.377 in 10 in 1.625 in 0.812 in 2.125 in 0.5 in 6,323 Ib 20F966 | 20F965 4,527 |р 200031 | 206030 
26-20 0.4375/0.4395іп — 1.125 in 1.812 іп 0.937 іп 2.375 in 0.562 in 7,897 Ib 20F968 | 20F967 5,689 Ib 20G033 | 206032 
12-20 0.500/0.502 in 1.312 in 2.125 іп 1.062 in 2.781 in 0.625 in 10,046 Ib 20F970 | 20F969 7,352 Ib 200035 | 206034 
38-18 0.625/0.627 in 1.Біп 25in 1.375 in 3.25 in 0.75 in 11,385 Ib 20F972 | 20F971 8,200 Ib 200037 | 206036 
" WE - 0.750/0.752 in 1.75 in 2.875 in 1.562 in 3.75 in 0.875 in 15,894 Ib 20F974 | 20F973 11,595 Ib 20G039 | 206038 
ale Plain Ba 
#10-32 0.190/0.192 in 0.625 in 1.25 in 0.75 in 1.563 in 0.312 in 1,558 Ib 20F976 20F975 1,190 Ib 206041 20G040 
71-28 0.250/0.252 in 0.75 in 1.562 in 1.0 in 1.937 in 0.375 in 2,835 Ib 20F978 | 20F977 2.165 Ib 20G043 | 206042 
3e -24 0.3125/0.3145 in 0.875 in 1.875 in 1.25 in 2.313 in 0.437 in 4,517 Ib. 20F980 20F979 3,278 Ib 206045 206044 
38-24 0.375/0.377 in 10 in 1.938 in 1.25 іп 2.438 in 0.5 in 6,323 Ib 20F982 | 20F981 4,527 |р 200047 | 206046 
76-20 0.4375/0.4395 іп 1.125 in 2.125 in 1.375 in 2.688 in 0.562 in 7,897 10 20F984 20F983 5,689 Ib 206049 206048 
17-20 0.500/0.502 in 1.312 іп 2.438 in 1.Біп 3.094 in 0.625 in 10,046 Ib 20F986 | 20F985 7,352 Ib 20G051 | 206050 
987-18 0.625/0.627 in 15in 2.625 in 1.625 in 3.375 in 0.75 in 11,385 Ib 20F988 | 20F987 8,200 Ib 20G053 | 206052 
31-16 0.750/0.752 in 175in 2.875 in 1.75 іп 3.75 іп 0.875 іп 15,894 Ib 20F990 | 20F989 11,595 Ib 20G055 | 206054 
ECONOMICAL STAINLESS STEEL 
Left Hand | Right Hand Left Hand | Right Hand 
Thread Size Dimensions Static Item Item Static Item Item 
A B с Е в H J Radial Load No. No. Radial Load No. No. 
Female Studded Ball {Female With Stud) 
#10-32 .5 in 0.5 in 0.625 in 1.062 in 0.5 in 1.375 in 2,079 |р 20F992 | 20F991 1,190 Ib 200057 | 206056 
1-28 0.469 in 0.562 in 0.75 in 1.312 in 0.687 in 1.687 in 4.197 Ib 20F994 | 20F993 2.165 Ib 20G059 | 206058 
96-24 0.532 іп 0.687 in 0.875 in 1.375 in 0.687 in 1.813 in 5,110 Ib 20F996 | 20F995 3,278 Ib 20G061 | 206060 
38-24 0.656 in 0.906 in 1.0іп 1.625 іп 0.812 in 2.125 in 6,323 Ib 20F998 | 20F997 4,527 |р 200063 | 206062 
76-20 0.688 іп 1.062 іп 1.125 іп 1.812 in 0.937 in 2.375 in 7,897 Ib 20G001 | 20F999 — — — 
12-20 0.875 in 1.125 in 1.312 in 2.125 in 1.062 in 2.781 in 10,046 Ib 20G003 | 20G002 7,352 Ib 200067 | 206066 
38-18 10 in 1.Біп i5in 25in 1.375 in 3.25 in 11,385 Ib 20G005 | 20G004 8,200 Ib 20G069 | 206068 
16 1.188 in 1.812 in 1.75 in 2.875 in 1.562 in 3.75 in 15,894 Ib 20G007 | 20G006 11,595 Ib 20G071 | 206070 
Male Studded Ball (Male With Stud) 
#10-32 0.5 in 0.5 in 0.625 in 1.25 in 0.75 in 1.563 in 1,558 16 20G009 | 20G008 1,190 Ib 20G073 | 206072 
1-28 0.469 in 0.562 in 0.75 in 1.562 in 10 in 1.937 in 2,835 Ib 20G011 | 20G010 2.165 Ib 20G075 | 206074 
96-24 0.532 іп 0.687 in 0.875 in 1.875 in 1.25 in 2.313 in 4.517 Ib 20G013 | 20G012 — — 20G076 
3-24 0.656 іп 0.906 in 10in 1.938 in 125 in 2.438 in 6,323 Ib 20G015 | 20G014 4,527 |р 206079 | 206078 
26-20 0.688 in 1.062 in 1.125 in 2.125 in 1.375 in 2.688 in 7,897 Ib 20G017 | 20G016 5,689 Ib 20G081 | 206080 
1-20 0.875 іп 1.125 іп 1.312 іп 2.438 іп i5in 3.094 in 10,046 Ib 20G019 | 20G018 7,352 Ib 20G083 | 206082 
38-18 1.0 in 15in i5in 2.625 in 1.625 in 3.375 in 11,385 Ib 20G021 | 20G020 8,200 Ib 200085 | 206084 
31-16 1.188 in 1.812 in 175in 2.875 in 1.75 in 3.75 in 15,894 Ib 20G023 | 206022 — — 20G086 
SELF-LUBRICATING 
Left Hand | Right Hand 
Thread Size Dimensions Static Item Item 
A AA E G H J N Radial Load No. No. 
Female Plain Ball 
#10-32 0.190/0.192 in 0.625 in 1.062 in 0.562 in 1.375 in 0.312 in = = 20F894 
И'-28 0.250/0.252 in 0.75 in 1.312 in 0.75 in 1.687 in 0.375 in 2,470 Ib 20F897 20F896 
He'-24 0.3125/0.3145 in 0.875 in 1.375 in 0.75 in 1.813 in 0.437 in 2,740 Ib 20F899 20F898 
38-24 0.375/0.377 in 1.0 in 1.625 in 0.937 in 2.125 in 0.5 in 4,100 Ib 20F902 20F901 
76-20 0.4375/0.4395 in 1.125 in 1.812 in 1.062 in 2.375 in 0.562 in 5,350 Ib 20F904 | 20F903 
12-20 0.500/0.502 in 1.312 іп 2.125 in 1.187 in 2.781 in 0.625 in 6,430 Ib 20F906 20F905 
9418 0.625/0.627 іп 1.Біп 2.Біп 1.Біп 3.25 іп 0.75 іп 8,300 Ib 20F908 | 20F907 
34-16 0.750/0.752 in 1.75 in 2.875 in 1.75 in 3.75 in 0.875 in 10,900 Ib 20F910 20F909 
Male Plain Ball 
#10-32 0.190/0.192 in 0.625 in 1.25 in 0.75 in 1.563 in 0.312 in 1,210 Ib 20F912 20F911 
1-28 0.250/0.252 іп 0.75 іп 1.562 іп 1.0іп 1.937 іп 0.375 іп 2,470 Ib 20F914 | 20F913 
Yie-24 0.3125/0.3145 in 0.875 in 1.875 in 1.25 in 2.313 in 0.437 in 2,740 Ib 20F916 20F915 
3-24 0.375/0.377 іп 1.0in 1.938 in 1.25 in 2.438 in 0.5 in 4,210 Ib 20F918 | 20F917 
76-20 0.4375/0.4395 іп 1.125 іп 2.125 in 1.375 in 2.688 in 0.562 in 5,350 Ib 20F920 20F919 
120 0.500/0.502 іп 1.312 іп 2.438 іп 15in 3.094 in 0.625 in 6,430 Ib 20Е922 | 20F921 
38-18 0.625/0.627 in 1.5 in 2.625 in 1.625 in 3.375 in 0.75 in 8,300 Ib 20F924 20F923 
31-16 0.750/0.752 in 175in 2.875 in 1.75 іп 3.75 іп 0.875 іп 10,900 Ib 20F926 | 20F925 
SELF-LUBRICATING 
Left Hand | Right Hand 
Thread Size Dimensions Static Item Item 
A B C E G H J Radial Load No. No. 
Female Studded Ball (Female With Stud) 
#10-32 0.5 in 0.5 in 0.625 in 1.062 in 0.562 in 1.375 in 1,210 Ib 20F928 | 20F927 
34-28 0.469 in 0.562 in 0.75 in 1.312 in 0.75 in 1.687 in 2.470 Ib 20F930 | 20F929 
96-24 0.532 іп 0.687 in 0.875 in 1.375 in 0.75 in 1.813 in 2,740 Ib 20F932 | 20F931 
38-24 0.656 in 0.906 in T.0in 1.625 in 0.937 in 2.125 in 4,100 Ib 20F934 | 20F933 
76-20 0.688 in 1.062 in 1.125 in 1.812 in 1.062 in 2.3/5 in 5,350 Ib 20F936 20F935 
17-20 0.875 in 1.125 in 1.312 in 2.125 in 1.187 in 2.781 in 6,430 Ib 20F938 | 20F937 
38-18 1.0 in 1.5 in 1.5 in 2.5 in 1.5 in 3.25 in 8,300 Ib 20F940 20F939 
31-16 1.188 in 1.812 in 1.75 іп 2.875 in 175in 3.75 in 10,900 Ib 20F942 | 20F941 
Male Studded Ball (Male With Stud) 
#10-32 0.5 in 0.5 in 0.625 in 1.25 in 0.75 in 1.563 in 1,210 Ib 20F944 | 20F943 
14-28 0.469 in 0.562 in 0.75 in 1.562 in 1.0 in 1.937 in 2,470 Ib 20F946 20F945 
96-24 0.532 іп 0.687 іп 0.875 іп 1.875 іп 1.25 in 2.313 in 2.740 Ib 20F948 | 20F947 
38-24 0.656 in 0.906 in 10 in 1.938 in 125in 2.438 in 4,210 Ib 20F950 | 20F949 
26-20 0.688 іп 1.062 іп 1.125 іп 2.125 in 1.375 in 2.688 in 5,350 Ib 20F952 | 20F951 
32-20 0.875 in 1.125 in 1.312 in 2.438 in T5in 3.094 in 6,430 Ib 20F954 | 20F953 
38-18 1.біп i5in i5in 2.625 in 1.625 in 3.375 in 8,300 Ib 20F956 | 20F955 
31-16 1.188 in 1.812 in 175in 2.875 in 175in 3.75 in 10,900 Ib 20F958 | 20F957 
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POWER TRANSMISSION 
Mounted Bearings 


Factors to consider include unit costs, desired life, 
load ratings, operating environment, maintenance, 
and mounting configurations. Testing in the actual 
operating environment is recommended to deter- 
mine if a particular bearing unit is suitable for a 
given application. 


LOAD RATINGS FOR BALL BEARING UNITS 
Dynamic load capacity is the max. constant 
radial load that a bearing can support for 1 million 
revolutions (at 33% rpm for 500 hr.). Static load 
capacity is the max. static load (nonrotating 


Bearing Selection Guide 


shaft) that a bearing can support without causing 
permanent deformation. Max. speed ratings are 
based on light loads and expressed by bore size: 


Yo" = 6000 rpm, %" = 5000 rpm, 34" = 4500 rpm, 


1" 2 3500 rpm. 


LOAD RATINGS FOR BRONZE AND 

UHMW-PE BEARING UNITS 

Bronze and UHMW-PE bearings do not have 
moving parts and allow for smooth, low-friction 
motion between 2 solid surfaces. Their load 
capacities are expressed as a PV factor, which is 


calculated by multiplying P, the max. pressure in 
psi on the bearing surface, by V, the max. sliding 
velocity in surface ft. per min. on the shaft. Actual 
PV factor should not exceed rated max. PV. P and 
V are calculated using the following formulas: 


P- Bearing Load 
Bearing Dia. X Bearing Length 


Diameter x Shaft rpm x 0.262* 


* 0.262 is the constant used for sleeve bearings (dimensions 
in inches). 


V = Shaft 


шы 


Pillow Block and Flange 


Mount Bearings 
BALL BEARINGS 


Prelubricated ABEC-1 tolerances. Wide inner race with SIZE J-Bolrsizp > JUBOLTSIZE 
setscrews. Neoprene seal. Temp. range: -30° to 200°F. Pillow Block 2-Bolt Flange 4-Bolt Flange 
Mount Mount 


Rigid Type—Strong load support in limited mounting 
area. 


Self-Aligning Type—Corrects misalignment up to 2°. 
Rustproof plated finish. Base mount is 2-pc. and flange 
mount is 1-pc. 


BRONZE BEARINGS 


Porous for continuous lubrication. Use in lighter-duty 
mounted bearing applications. Temp. range: -5? to 
220°F. 


Rigid Type (Pillow Block Only)—Press-fit plain sleeve 


bearings. Oiler hole for lubrication. 


Self-Aligning Type—Press-fit flanged sleeve bearings. 
Rustproof plated finish. Large, felt-lined oil reservoir. Oil 
fillers on base-mount models can be rotated to 4 differ- 
ent positions. Flange-mount models have oil filler at 45° 
from bolt holes. 


UHMW-PE BEARINGS 


For washdown applications in wet/harsh environments. 
Self-lubricating. Interchangeable with most metal units. 
Temp. range: -60° to 180°F. USDA and FDA approved. 


Dynamic Static Dynamic Static 
Bore Load Load ишел Нет Воге Load Load Dimensions Item 
Dia. _ Cap.f Cap. A H J L No. Dia.  Cap.[ Сар. A B D E H J Е No. 
A. Pillow Block Ball Bearing, Die Cast Housing Rigid Т) ye H. 2-Bolt Flange Mount Ball Bearing, Die Cast Housing, Rigid Type 
Yin 2,877 lb 1,479lb) 1 біп 2%cin 4%in 3%in “Asin іп 19віп 4Х723 Win 215210 1,075 0] — 3%in 2in “іп vein % Sq. 1 Ve in [14396 
Sin 2877 lb 1.47910 1%in 2%ein 4%in 5 віп sin іп 1 віп |4Х724 %п 2,152]b 1075lb| — 3%in 2in 2%in Yin %2Sq. 1 Vein 1А397 
“in 2,877 lb 1,479lb}1%in 2%віп 4%in 3%in “Asin %in 19/віп 4Х725 34 іп 2,877 b 1,479 b| — 3%in 2%in 2M%ein “Win 17 50. 1 біп | 1A398 
Tin 31530 1,7681 1 йіп 2%in 4%in 3%in Yin %in 1%in |4Х726 lin 31530 1,768lb — 3%in 2%in 3in ‘Win 17 5. 1 Эіп 1A399 
B. Pillow Block Ball Bearing Pressed Steel Housing, Self- -Aligning Type, Standard I._2-Bolt Flange Mount Ball Bearing, Pressed Steel Housing, selt Aligning type 
Жіп 2,152lb 1,075 Ib ‘ein 1%in 4 %e in 3%ein іп "in 1 іп |2Х897 Жіп 2,152|Һ 1,0750] — 4in 2in 3in sin %in  1in [4X727 
Әіп 2,1521]b 1,075 10 %ein 1%in 4%ein 3Увіп Yasin Asin D in |2Х898 Әіп 2,1520 1,0751 — 4in  2in зїї “sin “іп  1in [4X728 
Yin 2,877 |b 1,479 lb|1%ein 2%ein 4%ein З еіп Яіп Asin 1%in [2X899 Yin 28770 1,4790 — 4%in 2%in 3%in Vein Asin 1 іп |4Х729 
Tin 3,153 10 1,768 1b/1%ein 2Увіп 4%cin 3 еіп Yin Asin 1 віп |2Х900 lin 31530 1,768lb — 4%in 2%in 3%in sin “Asin 1 іп |4Х730 
C. Pillow Block Ball Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning Type, Heavy Gauge 1. 2-Bolt Flange Mount Ball Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning Type, Heavy Gauge 
Yin 2,8771b 1,479lb|1 sin 2%in 4 віп 3%sin Yasin Asin {17s іп 2Х403 Жіп 2,877lb 1,479 lb) — Sin 3in 4in  Yein “Asin 1% in |1A400 
win 2,877lb 1,479 lb|1%ein 2%in 4%cin З еіп Yasin ‘Asin 1 Ae in|2X404 іп 2,877 lb 1,479 |b) — Sin 3in 4in zin Asin 1%in 14401 
Yin 2,8771Һ 1,479 |b) 1 %cin 2%in 4%cin 3 еіп 9&in Asin 11/віп 2Х405 Yin 2,877 lb 1,479 lb) — Sin 3in 4in Әсіп “Asin 1% in |1A402 
lin  3,53lb 1,768Ib}1%in 2%in 5%sin 4in іп іп 1%in 2Х406 Tin 3,1530 1,768lb — біп 3in 4іп Әсіп Asin 1% in |1A403 
D. Pillow Block Bronze Bearing, Die Cast Housing, Rigid Type K. 2-Bolt Flange Mount Bronze Bearing, Pressed Steel Housing, Self- Agnar pe 
in 500000 — lin 1%in 3%віп 2'%ein Жіп Yin 1 Yin |1F630 * Yin 50,000 Ib -- —  4%in 2%in 3%in Yin Asin 1 іп |4X815* + 
Yein 500000 — lin Tin 3%ein2M%ein Yin sin 1 іп | 1F628 * Yin 500000 = —  4%in 2%in 3%in Yin Asin 1 іп 4X816 " + 
Мп 500000 — Tin 1%in 3%9вїп 219вїп %in Yin 1 іп |1F626* Y in 50.000 — — 4%Фіп 2%in 3%in Yin Asin 1 Yin 4X817" + 
E. Pillow Block Bronze Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning Type її 500000 — — 4%in 2%in 3%in Yin esin 1 %in |4X818 * + 
Yin 50,000lDb — 1in 2%ein  4in jin Yasin “Asin 1 Yin [2X567 * І. 2-Bolt Flange Mount UHMW-PE Bearing, Pressed Steel Housing, Self- БАШ; туре 
in 500000  — iin 2%92іп 4in 3in Yain sin 1 Vin |2X529 * Yin 3000 Ib —  4%in 2%in 3%in Yin ‘Asin Vs in 15072-4 
3àin 500000 — lin 29$in 4in  3in Әчіп Asin 1 іп |2X530 * y&in 30000 — — hin 2%in 3%in “win Asin | У іп | 1F574 * 
{in 500000 — Тіп 2%2in 4in 3in Yasin esin 1 Yin |2X531 * Yain 300016 — — 4%in 2%in 3%in Yin "in 1 іп |1F572 d 
F. Pillow Block UHMW-PE Bearing, Solid Housing, Rigid Type lin 3000 1b = -- 4%іп 2%in 3%in Yin Asin 1% in | 1F570* 
Yin 300010 -- 196іп 2Ув6іп 4%in 3%in %in sin 13 іп | 1F622 * M. 4-Bolt Flange Mount Ball Bearing, Die Cast Housing, Rigid Type 
Мп 30000 — Tsin 2%in 5%in 3%in %in Asin 1% іп |1F620* Win 2,1521) 1075lb| — 3in 1% 2%in vn Әйіп 1 Ye in| 1F552 * 
{in 3000 Ib —  |i^in 2%in 5%in 4іп in “Asin 1 Yin |1F618 * Yin 2,52|Һ 1,075 lb) — 3in 1Йіп 2%in іп Эіп 17% іп |1Ғ550 * 
6. Pillow Block UHMW-PE Bearing, Pressed Steel Housing, Self-Aligning Type Yin 2,877lb 1,478]b| — 3%іп 2%ein 2%in віп Yin 1 іп | 1F548* 
Yin 300010 = 1in 2in 4in 3in Yin %in 1 Yin |12638 * Tin 3,153 |b Bn: b| —  3*in 2%in 2%in Asin Asin 1 іп | 1F546 * 
Зіп 3000b - Tin 2in 4in  3in Jin іп 1 %in | 1F636 * N. 4-Bolt Flange M ount UHMW-PE Bearing, Solid Housing, Rigid Type 
in 300016 = Тіп 2in 4in 3in Yin іп 1 іп | 1F634 * Yin 300016 = 3in — 2%in — sin 1% in |1F560 * 
{in $3000b | — tin 2in 4in 3in Yin іп 1%їп | 1F632 * %in 3000 Ib = = 3in —  2VWin — ein 1 %in | 1F558* 
* To calculate PV factor, see bearing selection guide. T Load capacities are based on the ball Ип 30000 - — 3%іп -- 2%in — Zein 1n | 1F556 * i 
bearing inserts in each unit. Max PV Dynamic Load Cap. Tin 3000b — — Зуп -  29in — Mein Тіп | 1F554 * 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. == 
Mounted Bearings Details on page А1. 


Mounting 
Surface- Bolt Hole Overall Dim. 
Bore  to-Shaft Center- Bolt Mfr. Item 
Dia. Сепіег to-Center Size Ww L Model No. 
Pillow Block, Low Base, Set Screw (Cont. ) 
„Standard ‘Duty U Ultra- Class (Cont) | — —h3 —— 1 — eae _ 
Tsn 2%п_5%п_ біп) 49min 2%п 7'%әп| ЦОРГ-1.1176М 5НҮ/4 
їйї 2%in S%in Ип 49min  2Yein 71%2іп UCPL-1.3/4M 5ВҮМТ 
Tsin 2%ein 6%2in Yin | 41%2іП 2%in 8 іп UCPL-1.15/16M 5ВҮ/5 
2in 2%ein 6 %sin Жіп 4%in 2%in 8%in UCPL-2M 5RYWA 
Pillow Block 2%ein 2%cin 6 Mein іп 4 йіп  2934in 8%[п UCPL-2.3/16M — 5RYWS 
Ex in 2 un in Түн іп Ain 5 in 2%, іп Ұй іп ТЕН 2 ЛЫН img 
THe in ^ in Yin Ain in 52 in in [-2.15 7 
Pillow Block, Eccentric Locking Collar 
4-Bolt Flange Standard Duty Ultra-Class 
Yin Isin 3°%»п іт | 2%ein 1%in  5in UELP-3/4M 5RZH6 
iin {sin 4%in %in | 2% п 1%in 5%in UELP-1M 5RZF2 
Thin isin 4%in біп 3Yein 1%in 6 %in UELP-1.1/8M ^ 5RZF6 
19віп 1 еіп 4%п Yin | 3%in 1йп бип ELP-1.3/16M  5RZF9 
Thin Tin 5%in бі) 32 іп 1%in 6 %ei UELP-1.1/4MM ^ 5RZF4 
2-Bolt FI 136 ih 1% in 5 ih % in 37 in 1% ii 6% in UELP-1-S/6M 5RZG1 
жыды Tsin 1%in 5 йіп Жіп 27/іп 1%йп 6%віп UELP-L7/16M — 58703 
. Ihn sin 5 іл Yin 37 іп 2%in (йіп UELP-1.1/2M — 5RZF3 
М Isin 1%ein 5 іп in| 37/ein 2 іп 7 Vin UELP-1.9/16M 58765 
Mounted Ball Bearings Туп 2%in 5%in in| 4Yein 2%in 7 9in|  UELP-i.5/8M 587602 
Tsin 2%in 5Ain Yin  4Yein 2%in 7TWein| UELP-LTUIOM БАЈЕ? 
= Temp. range: -20° to 250°F ! жып fim 57% in im 17 in iin in AEDEM и BRING 
-i i i ith "flinger" i 2i 21»in 6 ein іп | 4?Vein 2%in 8561 UELP-2M 5RZG8 
Feature cast-iron housings. Elastomeric seal with flinger preserves lubricant КАШ 52 in vs Ш я in 4 m oa Ш 5 Ш UELB=> 716M ЫШ 
and keeps contaminants out. Ultra-Class units have solid base construction for Thin An 7n Sin | 57ein 294 9 Bin UELP-2.8/8M  5RZH2 
optimum load and shock stability and black oxide coating for superior environ- 2%cin 2%in 7 '%2in Yin | S%sin  2%in 9 %in | UELP-2.7/16M —— SRZH3 
p ; ty 8 р 2'Wein 3ЗИп 80іп Йіп 6/Yein 2%2in 10'Увїп UELP-2.15/16M 5Н7Н0 
mental protection. jin 2 йіп 8%in %in| 67ein 27%2іп 10 %ein| ОЕГР-ЗМ 5RZH5 


Pillow Block, Low Base, Eccentric Locking Collar 


Mounting Standard Dut} 
> i y General Line 
б rotaco" Rol HUE aii Overall Dim. М йет Жіп Thin 3%in %in| 2%oin 1Yin біп [UELPL204-012D1W3 52014 
Dia. Center to-Center Size H w L Model No lin Twin 4%in Жіп) 2'Vein Tin 5 Yin |UELPL205-100D1W3 52075 
Pes Bk. SerSoro : Twin 1%6іп 4%in п 39ein  l/&in 6 %in |UELPL206-102D1W3 5ZUT6 
i At Duty Uitie cl ere {Asin Теп 4%in біп 39»in  17&in б %in |UELPL206-103D1W3 5ZUT7 
ight Duty U eS mp : Twin tsin 5in Vin 3'% п 1%in 6%віп | UELP207-104D1W3 52078 
^in 1%ein 3%in Yin | 2%ein Yin біп АВР-1/2 МХТ -T35in T'Xsin 5п in| 3% in  l/&in 6 %ein |UELPL207-10601W3 52079 
nn ism 5%п | 2%ein ТИЕП Sin ARPOS  SZMXS тст 1 %sin 5in Уп 3 "%oin 1%їп_ 6%sin UELPL207-107D1W3 572000 
Ain Тет 3%:п Yin 27sin vein 5іп ARP 3/4 SZMX2.— ст» 1ivin 5'Yein Уіп | 32/ein 2%in 7 Vin |UELPL208-108D1W3 52001 
lin i7ein 4%in Ain | 25»in 1Yin 5%in АНР-1 ӘММӘ тут 2/іп 534 in| 4Yei 2 hin 7 "ein VELPL209-111D1W3_ 52102 
КУЛІП EE 4% Kin | 3n TAn Бит АВР-1./484 SZMXU -14m 2/6іп 5%in win 4%іп 2%іп 71%гіп UELPL209-T12DTW3 52003 
tandard Duty General Ше ||| 7 А — Tsin 2Ywin 6Yin Жіп 4'Yein 2%in 8 Yin |UELPL210-115D1W3 52004 
бп win 3%п %in| 2% п 1 %in 5і | UCP201-008D1  5ZUF7 2in 27sin 62/ein %in| 4%in 2%іп 8%іп |UELPL211-200D1W3 52005 
Жіп Then sAn Яп | 27e еп sm | 0СР202-01001  S7UH узет 9 %ein 67%іп Yin | 4 Vin 2 Yin 8%іп |UELPL2TI-203DTW3 52006 
Ип tein 37i Яп 2%sin 1#п 50 |  UCP204-012D1 —SZUFO уеп отп 7Иіп Жіп 5 Wein 2%п 9% in |ШЕГРІ212-20701//3 52007 


Ain Tein 4¥in%in 25i tin Si | UCP205-O14D1_—SZUG0 

iin t%sin 4hin Жіп 2% п 1 in 5 in | ИбР205-10001 52061 Ki OKA i - Е 
Tsn Yen 4%in in| 3%n tAn бп | UCP206-03Di —52U3 gn dn 3 еі Жіп 2 п tein a _ ЗАЗ 
Тип iein 4%п in| 3%in 1%п 6¥ein | 0СР206-10401— 52064 n Heen gen тоет оп Фу нако 
Тип An 5n Yin | 3%4in 174i 6 %ein | 0СР207-10401 57065 ет 4/41 Ain 5,70 тип оит =н 38253 
ihn ihn 5i —in|32Ain “ГЙіп 69е | UCP20/-106D1 57066 yi yt ae И ТЕТ РІН УҢ? 
Tsin 1йп Sin  7n|39ei tAn 6 sin | 06207-10701 82067 ул 1%ein 4%іп in| 33ein 1%п бп | UELPL-1.3/16M  5RZJ5 
Tin iin 5 %ein іп | 37Aein 2%in туеп UCP208-108D1 57008 -p e gen Ain алал ап Ун ЕРЕН ОН ERI 
ihn 24 5%in in| 4 йеп 214i 7 ein] UCP209-110Di 57069 e age у узе р |  UELPLT UAM "ӨНІП 
isin 25m 5Ип Яп 4%sin 27m 7 Wein’ 0СР209-11101_ 5780 — "i35 qnin 5ysi іп 39in 1%in 6%sin| UELPL-T.3/EM  5RZJ7 
1%п 25m 54 Xin 4%іп 2% 7 Wein | UCP202112D!  SZUHI gin tsin 5 Yin Jin 3%in 1 %in 6%sin| UELPL-L7/6M  SRZKÜ 
iein 25m 867m Жп | 4#п 2%п 8 Yin 00210-11501 52002 -ymn 35m 575i in 4%іп 2 Yin 7 in| UELPL-.5/SM  5RZJ9 

2n — 4n Gein Hin | Ain 25m Ет UCPI-UDI  5ZUH3 quai 24i 5%in in| 4%ein 2%п 7 %ein| UELPL-L.TIASM  SRZIS 
orem 25i бтп Yin 47m 2* 8%п  ОСБОТ-203801_ 524 -tam 29i от Иіп 4¥%in 2%in 71%гіп  UELPL-1.3/4M 5826 
2%ein 2%in 7%in Жіп) 5 біп 2%in 9%in| UCP212- 20701 520Н5 thin 2 віп 687m Жіп 4 19 п 2%іп ВУ UELPL-1.7/8M — 5RZK1 


Standard Duty Ultra- Class 


mojm 
г 


Standard Duty Ultra-Class . . | Я TEL «I T xe $ йы = 

Уп T¥%ein 3%in %п 2%ein Yin Sin UCP-BM BRYUS ys 2 en Єлєт ирер би ERIKO 
Ain Tsin 3 іп Жіп 2%ein  1Y»in біп UCP-34M —— SRYUT бу 21% in Tin *&in|5'Vein 2%in 9 %in | UELPL-2.1/4M — 5RZKS 
Ain isin 4 %in Яп 2%ғп TY» 5%in UCP-7/8M SRYUS — 35in 2T/sin 7 ein Yin | 5'Yein 2%іп 9Y»in | UELPL-2.8/8M 58210 
"win ihin 4йп Yin | 2% in Tin swn; ПОРТЫ М — БАӘ улеп 5 yi 7 Hain іп | 5 Wein 234i 9 in | UELPL2./A6M — SAZLI 
lin Т/п 4%in Жіп 2%іп 1 %in 5 %in UCP-1M SRYR3 — 2 win 3in 8in іп 6Vein 22/ein 1019: in| UELPL2.11/16M — SRZKT 


Twin Ten 4%in Win | 3%in 1%in буп UCP-1.1/8M 5RYR7 Bein 3 Se | in Zi TT т . 
Тет sen 4%п in| 3% п 1%in 6 in ÜCP-1.3/16M 5RYTO 2'Asin З віп 9%in in| 60і 2%2in  12in UELPL-2.15/16M — SRZK8 


TY isin 4%in in| 395in 1%п 6 іп | ШСР-11/45М — 5RYRG edm Bt ener ne 


lin thin 5 %in in| 3n 1 %in 6%sin| UCP-1.1/4M  SRYRS | i : | m 
ш шшш ЕЕ ЕЕ Е Т штен ля, РМЕТ ШЕШЕ gie 
ihin 17i 575i Жіп 37ein 1Ййп 67  UCPI3SM — SRYI2 iyi 2%in 522m win | 4¥%in 2йіп  8in | UCPXO7-107D1 52Н8 


Тет Thin 5%in win | 37/ein т 69in|  UCP-L7/16M — SRYTS Asin 25m smn win [4 vai Yin Bin 7- 

кш шшш ш ш шо шу шы тшш QE NM 

Tin 25i Shn #п|4%ш 25m Ten)  (UCPLSBM ЗҮН үзіп 29 еп 6%іп Yin Aren 256i 8%шп | UCPXO9-112D1 SA 

Tein 27i sAn п | 4%ein 24n rem UCLM — SAYRE qon 2%їп бшп Si aen 2%п 9%in| ОСРХТ0-Т1501 5712 

Тит 276 sAn Yin | 4¥%ein 2*6 799in| ОСР-ТЗАМ — SRYTI 2im 2%in 62in іп | 43Vein 2%in 9%in | UCPXIO-200DT — 523 

Twin 2%in 67ein Жі 4%in 2%п 8йп  UCP-L7/8M — SRYT6 әу т 2% 714i hin | 5 %oin 3%in 10 Yin | UCPXII-203D1 — 5214 

TM%ein 2 іп 67»in Yin | 4 in 2%in 8 in UCP-1.15/16M 5RYR9 УА ТІ ЗП gin Thin | 5 Wein 32n 11 Vein UCPX12-207D1 5ZUJ5 
2in 2Ип 6%іп Жіп 4%in 2%іп 8%in 00254 SRYUS “зп 3n 8n Min | 6Yein 39ein 11 іп UCPX13-208D1 5ZUJ6 
zm. 2 in. bwin Ип 4 in 296 іп 8910 UCP-2M SRYUÜ отут 315i 9/іп in| 6%п 3 %in  13in CPX15-215D1 — 577 

2¥%ein 2%in 6 Увіл Bin | 43V» in 2%in 8%in UCP-2.3/16M 5RYU2 Medium Duty Ultra-Class = 

2%in 2%in 7%іп %in| S%ein 2%in 9%in| — UCP23/8M — SRYUS -isin sn 4%п Жіп! 395m 175m 6 %in | UCPX-15/16M_ SRYY2 


2Usin 234i 72n іп 57in  2%in 9%п | UCP-2.7/16M  SRYU4 ет usnm 4m Ain | al po 9! 2 
fun 3n Bin Ит | ein 25e 7010 in| UCP-21516M — SRYUÍ hi ып куыш Wein Зп en nO BUS 
3n 37i 87i Yin | 6 ein 27i 10е ОСРЗМ SRYUG "iTi 214i 5%in Жіп) 4%in 1%п 7'Yein|  UCPX-1.1/4M 5БВҮХб 
20mm 1%ein 3 іп “in 2%іі 1 %in 5in UCP-20 46E5383 тулеп 2%in 5%п “in| 4Yéin Т йіп 7 /ein| UCPX-1.7/16M — 5RYY1 
25mm Ten 4йп Anam lin БУП UCP25 46543 тут ойт 5%п Yin | 4Ysi 2 %in 7'ein|  UCPX-1.1/2M 5RYXS 
30mm Tsin 4%іп Yin | 3%in  176in 6%іп UCP-30 46Е585 — i in 2%in yi %п 4%in 2%іп 8 %in | UCPY-1.11/16M  5RYX7 
domm. vein vein vin | 3sisejn al 5061 UCP35 146Е5888 {мп yin 67min іп 4%in 2%іп 8 еіп | UCPX-1.3/4M — 5RYYO 
UEM КЕНІ м1) {Wein 2Y»in 6 Hsin Yin | 43Yein 2 йіп 8%іп | UCPX-.15/16M — 5RYX8 
t uty lass rur. INL : in 2Y»i 6 sin Жіп 4%юп 2%in 8 %in UCPX-2M — БВҮҮЗ 
п 1/віп 3%in in| 2%in 1% 49 UCPL-U/2M ЭВҮМ2 Соус 2% in 7 Moin Yin | 5Yein 2%п 9/іп | ИСРХ-2276М  SRYYS 
Win iYei Зп %п 25i sin 4Я4п  UCPLSSM — SRYX? -Syin 9% in Tin Hin 5%sn 2%п 9%п | ИСРХ-214М — 5RYYS 
Win Iain 35min Жіп | 27min 1 %in біп UCPL-SAM —— SRYXI — 27i 3 in Вп Yin | 6Yein 2?/ein 101% in UCPX-2.716M  5RYY9 


Tin 19in 4Yain іп 2T/ein in 5 in UCPL-7/8M 5RYX3 A ! ШШЕ MA жалын Ша ux 

lin tsin 4Йі Жіп 27/sin 1 %in 5 %in UCPL-TM BRWO ono 34m on иш m o 3^ ІШ РАНЫ SRYYG 
Twin {Asin 4%in in| 39ein 1йп 6 %in UCPL-I-/BM — 5RYV3 Soe eyo T5/16M — SRYYT 
T¥%ein 1%ein 4%in in| 3Yein  17ein 6%in | UCPL-1.3/16M 5ВҮ\б din —35i 9m Xin Tin 3i 13m UCPX-3M BRYZO 
Twin T*sin 4Жіп Жіп 39win 1йп бп | UCPLAAASM__SRYV2 зс ап 10m Min 8n — 4%in —4in | UCPX-3.7A6M — SRYZ2 
Thin isin 5 йіп біп 3 ein 1%п 6%ein| UCPL-1.1/4M —— 5RYV1 ЗП АП 109m Win gin Fain l4 UCPX-3.1/2M — BRYZA 
Tein Tsin 5%in in| 3%! in 1%п 6%sin UCPL-1.5/16M  5ВҮ\® : 
Thin isin 5 йіп біп 3%in 1%in 6%sin|  UCPL-1.3/83M_ 5RYV8 


Tsin 1%ein 5%in in| 3% in 1%п 6%sin| UCPL-I7A6M 5НҮШМ0 | CONTINUED | } 
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О GRAINGER.COM - Mounted Bearings 
«ru . Bolt Hole 
Mo nted Ball Bearin S М { М Воге Сепїег- Bolt Overall Dim. Mfr. Item 
u g Dia.  to-Center — Size H Ww L Model No. 
Bolt Hole 2 Ув in 3 Vs in ІШ 21%4in 6 %in 6 іп UCF211-203D1 5RGX2 
Bore Center- Bolt Overall Dim. Mfr. Item 2%cin 5 %in Yin | 2%sin 6%in 6 %in UCF212-207D1-8 5ZUC8 
Dia.  to-Center — Size H w L Model No. Standard Duty Ultra-Class 
2-Bolt Flange, Set Screw Yin 2 Vin y in 1196 in 3in 3in U-1/2M SRYL1 
Light Duty Itra-Class" іп 2 іп Yin 11%іп Зіп Зіп FU-5/8M 5RYNA 
Yin 3in Yin 11%4іп 21%%іп 3 Ain ARFLU-1/2 52MW6 3A in 2Vin Yin 12n Зп 3%in U-3/4M 5RYN3 
% in 3in Yin 11%іп 212іп 3 270802 іп ARFLU-5/8 52MW8 Жіп 2%]п Yin |1'7ein 3?Y»in 3 2982 іп U-7/8M 5RYN5 
3A in 3 17 in 36 in Tain 2!/99in 4 “Asin ARFLU-3/4 52MW7 Tin 2% in 36 in Tein S3?Y»in 3?Y»in FU-1M 5RYJ6 
Tin 39/«in Asin | 1%sin 2%in 42%2in ARFLU-1 5ZMW2 T%in Зип Yin | i?Vein 4%ein 4 %ein -1.1/8M 5RYKÜ 
Tein 4'% п Asin |19/&in 3%2in 5 %oin ARFLU-1.3/16 57ММ4 i*win 3%in 35 in 1?Vein 495in  495in -1.3/16М 5RYK3 
lin 4!y;in Asin |13%4іп 39»in 5 іп ARFLU-1.1/48 52MW3 їй 3%in Yin | ?Vein 4%іп 4%оіп -1.1/45М 5RYJ9 
Tsin 5%in Asin i94in 3 ріп 6982 іп ARFLU-1.7/16 52MW5 1 in 3 %in Jin | 159&in 4%in 42782 іп -1.1/4M 5RYJ8 
Standard Duty General Line Isin 3%іп Asin |15)&in 4%in  4?Vein FU-1.5/16M 5RYK6 
Yin 3 °%a in % in {sin 2%in 47віп UCFL201-008D1 5ZUC9 1% in 3% in Ae in 19w4in 4%in  4?V»in -1.3/8M 5RYK5 
% in 3 3964 in 36 in {sin 2%in 47віп UCFL202-010D1 57000 T%cin 3%іп Asin |1599&in 4% іп 4772іп -1.7/16М 5RYK8 
3A in 3 35a in 36 in Tsin 2%in  47in UCFL204-012D1 5ZUD1 Tin 4in TAs in 2%ain 5%2in 5 ¥%ein -1.1/2M 5RYJ7 
7 in 3 5764 in Yin Tein 21Ив6іп 5 іп UCFL205-014D1 5ZUD2 1 As in 4in 74e in 2%ain 5 %2in 5 %ein FU-1.9/16M 5RYLO 
Hein 3 5% іп Yin Tin 2!Vein 5 іп UCFL205-015D1 5ZUD3 156 in 4 іп Asin 2¥%ain 5iYein 5 1%2іп FU-1.5/8M 5RYK7 
1in 3 5764 in Yin 11%;іп 21Ив6іп 5 іп UCFL205-100D1 5ZUD4 TVein 4%in Ae in 29&in 51%2in 5 192 іп 1.11/16M SRYK1 
T¥in 43%4іп 36 in 1%ain 3Y»in 5 Mein UCFL206-102D1 5ZUD5 1% in 4 Vs in TAs in 2¥%ain 5iYein 5 in U-1.3/4M SRYK4 
1% віп 42% іп 36 in 13%4in 3%2in 5 Mein UCFL206-103D1 5ZUD6 176in 4 ys in % in 2?y4in 5b5?V»in 5 2082 іп U-1.7/8M 5RYK9 
Тиіп 5 vin Yin Tin 3 зіп 6 Min UCFL207-104D1 5ZUD7 11%6іп 4%іп y in 22ain 5 in 5 2782 іп UCFU-1.15/16M 5RYK2 
1%in 5 vein Yin Tin 3 зіп 6 Min UCFL207-106D1 5ZUD8 2in 4 3$ in ЕШ 22У in 52/2іп 52/р|П UCFU-2SM 5RYNT 
Tsin 5%in Yin Tin 3"$in 6 іп UCFL207-107D1 5ZUD9 2in 5 Vs in 56 іп 2 ріп 6 %2in 61%2іп UCFU-2M SRYL3 
T%in 5%sin in 2¥ain 3 еіп 6 іп UCFL208-108D1 5ZUEO 2¥%in БУ Yin |27ein 6 Mein 61%2іп UCFU-2.1/8M 5RYL5 
Tiliin 55%4іп ye in 2Viin 4%in 71%2іп UCFL209-111D1 5ZUE1 2 віп 5 іп y in 2T/in 6 %2in 619» in UCFU-2.3/16M 5RYL8 
Iin 55Y&in Фіп 2Vwein 4%in 7 ein UCFL209-112D1 5ZUE2 2%in 5%іп Yin | 2%2in 6%in 6 %in UCFU-2.1/4M 5RYL4 
iein 696in іп | 2Yein 4i7»in 7%in UCFL210-115D1 5ZUE3 2¥%in 5%in Yin |2% п 6%in 6 %in UCFU-2.3/8M 5RYL9 
2in 73 in Yin |2'9&in 5%in 8 ein UCFL211-200D1 5ZUE4 2%cin 5 %in Zin | 2%2in 6%n 6 Zin UCFU-2.7/16M 5SRYNO 
Standard Duty Ultra-Class 21/6іп 576in % in 3%in 79ein 7 1932 in UCFU-2.11/16M 5RYL6 
Yin 3in Yin 11%4іп 21%%іп 3 282 іп UCFLU-1/2M 5RYG8 2 196 in 6 in Yin | 3%ain 7 йіп 7%in UCFU-2.15/16M SRYL7 
% in 3in Hin Tain 21%2іп 32772іп UCFLU-5/8M 5RYH4 3in 6in Yin | 3%ain 7%in 7 %in UCFU-3M SRYN2 
Jin 3%ein Yin |1%2іп 2%ein 4 біп UCFLU-3/4M 5RYH3 20mm 2%їп Yin 12n 3%in 3%їп UCFU-20 46E578 
Wein 3an Min | Tein 2%in 4295 in UCFLU-15/16M 5RYG9 25mm 2%іп Yin |1'7in 3?99in 3 2552 іп UCFU-25 46E579 
{in 35/&in %п | Tein 2%in 42982 іп UCFLU-1M 5RYF3 30mm 3 in Yin 17/2іп 4% п 4932 in UCFU-30 46Е580 
Tin 42n іп | ?Vein 392іп 5 %ein UCFLU-1.1/8M 5RYF7 35mm 3%in Asin 15%іп 4?Y&in 4202 іп UCFU-35 46E581 
T¥%ein 41%;іп 36 in il?Vein 3%2in 5Y»in UCFLU-1.3/16M 5RYGO 40 mm 4in T^c in 296 in 599іп 5 982 іп UCFU-40 46E582 
Twin 4% пп Зіп | 1?Vein 39$in 5 M%ein 5RYF6 4-Bolt Flange, Eccentric Locking Collar 
їйїп 59Min Tin | 1599 &in 3?Yein 6 гіп 5RYF5 Standard Duty General Line 
T%in 5 Vb in Twin 15%4іп 3%2in 6»in 5RYG2 34 in 2 іп 36 in 15¥ain 3%іп 3% in UELFU204-012D1W3 — 5ZUP4 
T%sin 5%іп Tin | 15% їп 3%2in 6982 іп 5RYG5 Tin 23Ain ¥ in 11%6іп 3%42in 3 2982 іп | UELFU205-100D1W3 520Р5 
Twin 5?V»in ein 2%іп  4Yéin 6295 іп S5RYF4 Tsin 3 %ain ув in i9in 4 іп 4A in UELF206-103D1 5ZUP6 
Isin 52 /ріПп біп 2%аіі 4 іп 6%42іп 5RYG7 1 іп 3%іп Ve in 2%cin 42%2in 4272 іп | UELFU207-104D1W3 520Р8 
1%іп 52%ein Asin 2%аіп 4%in  7959in UCFL 5SRYG4 1 іп КЕЛІП 36 in 15% іп 13/ein 4 іп UELFU206-104D1W3 — 5ZUP7 
Tein 52 ріп біп 2%аіі  496in 7%іп UCFLU 5RYF8 1%in 3% in Yin 2¥ain 42/ріп 4?V»in | UELFU207-106D1W3 5ZUP9 
1%йїп 5?7»ein Asin 296in 4%¥%in  79*5in UCFLU-1. 5RYG1 T%cin 3 %in As in 2Vain 41% in 41% in UELF207-107D1W3 57/80 
Tein біп іп 22 іп 4%6in 7 vin UCFLU-1.15/16M SRYF9 1%in 4in Ў іп 21% іп 5 Yin 5 віп UELFU208-108D1W3 52081 
2 in 6 %e in % in 22ain 4%віп 7 1982 іп UCFLU-2SM 5RYH2 Tsin 49 іп Ў in 21%ы in 5 1982 іп 5 13982 іп | UELFU209-111D1W3 52082 
2in 7 іп 5$ in 2T/in 59$in 8 ein UCFLU-2M SRYHO Tein 4% in Win 2?W4in 5%in 5 sin UELF210-115D1W3 52083 
2%ein 7 %in Yin |2U/in 5¥%ein 81782 іп UCFLU-2.3/16M 5RYH1 2 in 5 vin Yin 2an 6%in 6 %in UELF211-200D1W3 57/84 
20mm 3 7% іп % in Tain 41 їп 29» in UCFLU-20 46E588 2%ein 5 іп ІШ 2 іп 6 іп 6 іп UELF211-203D1W3 52085 
25mm 35% п Yin |1'7in 4?9»in 2%in UCFLU-25 46E589 2%cin 5 %in Yin 128 6%in 6 %in UELF212-207D1W3 57/86 
30mm 4%2і Asin | ?Vein 51%%іп 3 %ein UCFLU-30 46E590 Standard Duty Ultra-Class 
35mm 5 іп Asin | 1 %asin 6 %2in 3 282 іп UCFLU-35 46E591 Yin 2 Vin Yin |15Y&in 3%і 3%in UELFU-3/4M 5RZE9 
40mm  5?Vein Asin 29&in 6%%2in 4 іп UCFLU-40 46E592 Ye in 2% in Hin iin 3?yein 37%2іп UELFU-15/16M 5RZD9 
2-Bolt Flange, Eccentric Locking Collar Tin 2% in Yin | '9*ein 3%42in 32% іп UELFU-1M 5RZC4 
Standard Duty General Line Tsin 3 йіп 36 іп Tin 4% п 4902 іп UELFU-1.3/16M 58201 
lin  3*&in іп 11%6іп 2%in 429% іп | UELFLU205-100D1W3 52087 Тит ЗИ Yin | 13¥ein 4%ein 49021 UELFU-1.1/4SM 5RZC7 
1%6іп 49min Зіл | 3Vein 39Y»in 5 1952 іп | UELFLU206-103D1W3 52088 Tin 3%іп 36 in 295in 4%in 4202 іп UELFU-1.1/4M 5RZC6 
1 іп 5 vin Yin 235in 3 ріп 6 %ein | UELFLU207-104G-6#02 5ZUR9 1% in 3% in 36 in Zin 4%in 4?V»in UELFU-1.3/8M 5RZD3 
1%іп 5%in Yin | 2%ein 3?2Yein 6 %ein | UELFLU207-106D1W3 57070 T%cin 3%in Yin | 2¥%ein 4%іп  4?Vein UELFU-1.7/16M 5RZD5 
T%sin 5 %in Yin 2¥%2in 3 әріп 6 ріп | UELFL207-107D1W3 570Т1 Tin 4in y in 2%віп 5%2in 5 ¥ein UELFU-1.1/2M 5RZC5 
Tin 57/7»in Win 29win 4%in 7%2in | UELFLU209-112D1W3 57073 1%ein 4in Hin 2%ein 592іп 5%2іп UELFU-1.9/16M 5RZD7 
Standard Duty Ultra-Class T¥%in 4%іп 36 in 2%ein 517%2іп 5 1932 іп UELFU-1.5/8M 5RZD4 
Yin in Yin |12%іп 2iYein 3 2752 іп UELFLU-1/2M 5RZA7 Tein 4 іп 36 in 2%ein 5'Yin 5 1382 іп UELFU-1.11/16M 5RZC9 
5$ in 3 in 36 in il?Vein 21%2іп 3 Ain UELFLU-5/8M 5RZC2 1% in 4 іп 36 in 2%cin 5 '%2in 5 1952 іп UELFU-1.3/4M 5RZD2 
Wein 3 sin Yin | Wein 2%in 4795 in UELFLU-15/16M 5RZA8 T%in 4%іп Yin 2%иіп 57/оіп 5 2080 іп UELFU-1.7/8M 5RZD6 
{in 3 5%4 in % in 1'sin 2%in 4%%іп UELFLU-1M 5RYZ3 11У6іп 4% in 56 іп 2395 in 5?V»in 5 2782 іп UELFU-1.15/16M 58200 
Tein 42n Asin |13Vein 39іп 5 Mein UELFLU-1.3/16M 5В7А0 21п 4% in hin 2%иіп 5?Y»in 52782 іп UELFU-2SM 5RZE7 
Tin 41%: in 36 in il3Vein 39$in 59» in UELFLU-1.1/4SM 5RYZ6 2%cin  5Ysin іп 2 16 in 6 1%2in 6 1352 іп UELFU-2.3/16M 5RZE4 
1 іп 5 Yin Yin 2%2in 3 %2in 6952 іп ELFLU-1.1/4M 5ВҮ25 2 Vain 5 %in іп 3% віп 6%in 6 75 in UELFU-2.1/4M 5RZE1 
il/Aein 5 іп Yin 2%2in 3% п 6 %ein LU-1.7/16M 5RZAS 2% in 5 %in % in 394^ in 6 %in 6 іп UELFU-2.3/8M 5RZES 
Тіп 52/2іп Yin 2%cin 4%п 6?Yy»in U U-1.1/2M 5RYZ4 2%cin 5%in 56 in 3%ein  675in 6 іп UELFU-2.7/16M 5В2Е6 
Tein 5775in Yin 2%cin 4%in 7%іп Е -1.11/16M 5RYZ8 2 isin 58565 in Ain 3 ріп 7 %ein 7 %ein UELFU-2.11/16M 5SRZE2 
1 іп 52%; іп Yin 2Увіп 4%in 7 %2in UELFLU-1.3/4M 5RZA1 2 1%e in 6in РАШ 3*%ain Т7 іп 7 Jin UELFU-2.15/16M 5RZES 
1%іп 6 %ein Yin | 2°%sin 4%ein 7 in UELFLU-1.7/8M 5RZA6 4-Bolt Flange, Set Screw 
1'9sin 6%ein ysin 23%ain 4%ein 7 1982 іп UELFLU-1.15/16M SRYZ9 Medium Duty General Line 
2in тіп 5$ in 2%ein 59$in 8 Ain UELFLU-2M 5RZA9 Tin 3 4 in 36 іп 1%%ain 4 %in 4A in UCFX05-100D1 570Е5 
2%ein 7 Yin іп 219вїп 595in 8 1782 іп UELFLU-2.3/16M 5RZCO isein 3%іп Yin Tin 49min 4 198 in UCFX06-103D1 5ZUE6 
2-Bolt Flange, Set Screw Tsin 4 Vain Фіп | 2Y&in 5Yein 5 Vin UCFX07-107D1 5ZUE7 
Medium Duty Ultra-Class її 49&in іп 2 біп 5 %ein 5 1982 in UCFX08-108D1 5ZUE8 
Wein 41%2іп 36 in il?Vein 3%2in 5 1%2іп UCFLUX-15/16M SRYJ4 Isin 4%in % in 2%ein 5%іп 5 s in UCFX09-111D1 570Е9 
Tin Ahan Yin | ?Vein 3% п 5 %ein UCFLUX-1M 5RYH6 їйїп 4%in % in 2%cin  556in 5 %in UCFX09-112D1 5ZUFO 
Tsin 5 ¥%in Asin | 1596in 3?Yein 6%2іп UCFLUX-1.3/16M 5RYJ1 Tein 5 іп Yin 2 зіп 6%in 6%in UCFX10-115D1 5ZUF1 
Тиіп 5%in Asin | 1595 in 3%42in 6%2іп UCFLUX-1.1/4M 5RYH8 2 in 5% in Yin |2'/»in 6%in 6%in UCFX10-200D1 5ZUF2 
Tein 5?Y»in Asin | 29&in 4%in 6 ein UCFLUX-1.7/16M ^ 5RYJ3 2%ein 5 %in Yin |249&in біп 6 %in UCFX11-203D1 5ZUF3 
Тіп 577»in Asin | 2%in 4%in 7%2іп UCFLUX-1.1/2M 5RYH7 2%in 59i іп | 3%ein 7%in 7 %in UCFX13-208D1 5ZUF4 
Тїп 6%ein еіп | 2%ain 4%sin 7 Moin UCFLUX-1.11/16M 5ВҮН9 2i/4sin 5an Yin 13 іп 7%in  79?4in UCFX14-211D1 5ZUF5 
T%in 6 %ein Vin | 2%sin 49in 7 Yin UCFLUX-1.3/4M 5RYJ2 219, in 5855 in 34 in Зип 7 іп Tin UCFX15-215D1 5ZUF6 
Tein 7 “in Yin |27 біп 595in 8172іп UCFLUX-1.15/16M SRYJO Medium Duty Ultra-Class 
2 in 7in Asin | 2%ein 5%2in 87in UCFLUX-2M 5RYJ5 Te in Vain Yin | ?Vein 4%ein 4921 UCFUX-15/16M 5RYP4 
4-Bolt Flange, Set Screw Tin 3 in Yin | i?Vein 4% п 4 %ein UCFUX-1M 5RYN6 
Standard Duy € General Line i*9win 3%іп Asin | 19Y&in 4%in 42/2іп UCFUX-1.3/16M SRYP1 
Hin Y&in Ain Tsin 3%in 3%in UCF202-010D1 5RGV8 їйїп 3%in Asin |159&in 4%іп  4?Vin UCFUX-1.1/4M SRYN8 
3A in E in ¥% in {sin 3%in 3% in UCF204-012D1 5RGV9 1 віп 4in As in 296in 5%e2in  5*Y»in UCFUX-1.7/16M 5RYP3 
Ain 2% in Yin | 1%ein 3%in Зп UCF205-014D1 5RGWO T%in 4%іп Asin | 2%ain 5!Y»in 5 M%ein UCFUX-1.1/2M 5RYN7 
Tin 2% in % in 11%;іі 3 %in 3% in UCF205-100D1 5RGW1 1Vein 4% іп 56 іп 22У in 5?V»in 52/ іп UCFUX-1.11/16M 5RYN9 
Тит 37&i Зіл |19in 4%in  4Vin UCF206-102D1 5RGW2 їйїп 4%іп Yin | 2%sin 52/іп 5 242 іп UCFUX-1.3/4M 5RYP2 
T¥%ein 37 in 36 in Tain 4 іп 4A in UCF206-103D1 5RGW3 1'%ein 5 іп ys іп 2!7»in 6!35in 6 1352 іп UCFUX-1.15/16M 5RYPO 
{in 355 in s in 1394in 41%оіп 41%іп UCF207-104D1 5RGW4 2in 5 Vs in іп 2 ріп 6 %2in 6 1%2іп UCFUX-2M 5RYP5 
1%in 3% in Ae in Thin 417%;іп 41952 іп UCF207-106D1 5RGW5 2%ein 5 %in 56 in 22%2in_  676in 6 іп UCFUX-2.3/16M 5RYRO 
1^in 3%in 7ле in 134in  4'!95in 4 1% in UCF207-107D1 5RGW6 2 іп 558in 56 іп 2 ріп  675in 6 7 in UCFUX-2.1/4M SRYP7 
Tin 4 ¥%ain Yin 2 Yasin 5 Yin 5 іп UCF208-108D1 5RGW7 27in  576in 56 іп 3 іп 71%іп 71952 іп UCFUX-2.7/16M SRYR1 
1'Wein 496 in Yin 2Увіп 5!Y»in 5 1%2 in UCF209-111D1 5RGW8 2 in 5 Zin іп ЗИіп 71%іп 7 1%2іп UCFUX-2.1/2M 5RYP6 
T%in 49&in Yin 2 віп 5 '%ein 5 ein UCF209-112D1 5RGW9 2 Tie in 6in % in Зып 776in 7 Tin UCFUX-2.11/16M 5RYP8 
1'9^ein 4%in Yin 2%2in 5 %in 5% in UCF210-115D1 5RGX0 2 1%e in 6in 34 in 3%ein 7 Zin 778іп UCFUX-2.15/16M 5RYP9 
2in 5 in 5 in 294 in 6 іп 6 6 in UCF211-200D1 5RGX1 3in 6in 3A in 3%ein 7%in 7 іп UCFUX-3M 5RYR2 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. [|= 
Mounted Bearings Details on page А1. 


4-Bolt 
Flange Rubber 
Mount Mount 
A 3FDF1 
Pillow Block Mount 2-Bolt Flange Mount IFCX4 
3FCP4 3FCV3 
Bolt Hole 
M t d B І B = Воге Center- Bolt Overall Item 
oun e a earings Dia. to-Center Size H w L No. 
в А 2-Bolt Flange, Light Duty, Set Screw 
= Temp. range: -20° to 200°F Nickel-Plated Bearings—For іп — 3in " 36 in 196 in 2 Ys in 375 in 3FCN2 
= 52100 Grade 10 chrome corrosive environments or where a В іп 3in 9s in 196 in 2 Vs in 3 Жіп 3FCN3 
steel ball bearings decorative finish is preferred. Ш 3172 Ш x ШІ ix 23 айып SEE 
2. ange mount Air Handling and Rubber-Mounted — 1/5 pen — n | iem ain Sen RENT 
bearings are prelubricated and Bearings—Designed to reduce noise Tsin 5 vin in iiVein ^ 3"in 6 1¥ein | 3FCN8 
regreaseable with a rubber seal and and vibration in HVAC applications. 2-Bolt Flange, Standard Duty, Set Screw —— аза | 
cast-iron housing. Rubber-mounted Rubber mounted 52100 chrome steel en iue n п a in 2 in 4 in | SECU 
bearings are lubricated, not regrease- А п Sin Ain 1n 2*in — 4 in | SFCUB 
ball bearing features rubber seals and 3i in 3 1» in 36 in 195 in 2 34 in 41¥%2in | 3FCU9 
ке and feature a rubber seal and is designed to reduce noise and vibra- Ain 3576 in Tsin 199 in 2 34 in 476 in 3FCV1 
ousing. Ha сү 1506 in 35/6 in Ax in 195 in 2% in 4% in 3FCV2 
9 tion in HVAC applications. Tin Iin Asin | оп  29in  4%in | 3FCV3 
Mounting us in i in sin 13/& in 3 in 5%sin | 3FCV4 
Surface to Bolt Hole hs in % in s in 1376 in З Ain 5 %6 in 3FCV5 
Bore Shaft Center- Bolt Overall Item 1 in 5 Vs in Vo in 154 in КЕЛШ 6 Ve in 3FCV6 
Dia. Center — to-Center Size H w L No. 1% in 5 Vs in Yo in 154 in 3% in 6 Ve in 3FCV7 
Pillow Block, Light Duty, Set Screw 1 "^e in 5 Yin Win 1% in 3%in 6 in 3FCV8 
Vb in 1%e іп 3% in % in 2^ in 1 75 in 4%in 3CUR1 1 іп 5 2782 in Y in 2 Yea in 4 sin 6% in 3FCV9 
% in 1%e in 3% in % in 2^ in 1 іп 4%in 3CUR2 1 16 in 5 ?/» in %e in 2 36 in 4% іп 7 “ein 3FCW1 
34 in 1 51 іп 3*4 іп Ac in 2 ЗУ in 1%in 5in 3FGA3 1% in 5 2/2 in As in 2 Yea in 4% in 7 Vi in 3FCW2 
1in 1 "^s in 4 sin "Ae in 2% in 1 іп 5 Yin 3FGA4 116 in 6 $e in As in 2 55» in 4 9^e in 7 "^cin 3FCW3 
1^ in 1 17е in 4% іп Vin 3 54e in 1 "in 6 ^in 3FCN1 2in 7 Үзіп % in 2 hs in 5 Ain 8 in 3FCW4 
Pillow Block, Standard Duty, Set Screw 2-Bolt Flange, Nickel-Plated Standard Duty, Set Screw 
Vb in 1%e іп 3% in 35 in 2 195» in 1 Фіп 5in 3FCN9 % in 3 7 in ¥ in 195 in 2 5 in 4 13 in 3FDD9 
% in 1 %e in 3% in % in 2 19» in 1 іп 5in 3FCP1 34 in 3 1782 in 38 in 1 95 in 2% in 4 13» in 3FDE1 
34 in 1%sin 3% іп 36 in 2 ЗУ in 1%in Sin 3FCP2 lin 3 5/5. in As in 1 1382 in 29^ in 4 7 in 3FDE2 
% in 1 "^s in 4 in 38 іп 2% in 1 іп Біп 3FCP3 15^s in 4 192 in 7As in 1 3/64 in 3 Жіп 5 віп 3FDE3 
1in 1 “Ac in 4 іп % in 2%іп 1 іп 5 in 3FCP4 2-Bolt Flange, Air Handling Standard Duty, Set Screw 
1 іп 1 "e in 43^ in V in 3 s in 1 іп 6 ^ in 3FCP5 34 in 3 7» in 36 in 1 980 in 2 5 in 4 13 in 3FDA8 
1 36 іп 1 "e in 43A in Vin 3 6c in 1 іп 6 ^ in 3FCP6 Me in 3 5/84 in As in 1 32 in 23Ain 4%in ЗЕОА9 
1 іп 116 in 4% in 1 іп 3 54e in 1 іп 6 ^in 3FCP8 1in 3 5/5. in T^c in 1 342 in 2% in 4% in 3FDC1 
1^ in 1 75 in Sin іп 32/2 in 1 іп 6 94e in 3FCP7 1 316 in 4 1982 in T^c in 1 3764 in 3^ in 5 %e in 3FDC2 
1%1їп 1%in 5 in Yin 3?V in 1 іп 6 %e in 3FCP9 2-Bolt Flange, Standard Duty, Eccentric Locking Collar 
176 іп 1%in Біп V in 3 ?V9 in 1 іп 6 9^c in 3FCR1 1in 3574 in 36 in 1 1346 іп 2 3A in 4% in 3FCW5 
1 Фіп 11%віп 5 13» in V in 3 АП 2 V in 7 in 3FCR2 1 316 in 4 1982 in 38 іп 2 іп 3 %in 5 94e in 3FCW6 
155 in 2 Vs in 554 in іп 4 As in 2 Vin 71% in 3FCR3 1^ in 5 Vs in Yo in 2 964 in З іп 6 іп 3FCW7 
1 ‘Mein 2 Vs in 554 in Vin 4 s in 2 Vin 71% in 3FCR4 1 "^s in 5 Vs in Vo in 2 14 in 3»5in 6 in 3FCW8 
1% іп 2 Vs in 554 in Y2 in 4 s in 2 віп 71% in 3FCR5 1 іп 5 2782 in Yin 2% іп 4 sin 6% in 3FCW9 
1 94e in 2 VY in 6 Yin 5$ in 4 hs in 2% in 8 Ve in 3FCR6 4-Bolt Flange, Standard Duty, Set Screw 
2in 2 in 6 232 in % in 4% in 2 9*5 in 8 56 in 3FCR8 % in 2 іп % in 1 51 іп 3 36 іп 3% in 3FCX1 
2 %6 in 2 іп 6 2%2 in y in 4 іп 2 98 in 855 in 3FCR7 34 in 2 іп Ye in 1 $e іп 336 in 3 96 in 3FCX2 
2 "^e in 2% in 7 Ain ys in 5 “ein 2% in 9% in 3FCR9 Jin 254 in % in 1 1382 in 3%in 3% in 3FCX3 
Pillow Block, Nickel-Plated Standard Duty, Set Screw lin 2% in 38 in 1 1380 in 3% іп 3% in 3FCX4 
% in 1%e in 3% in 35 in 2 3/64 in 1in 5in 3FDD5 1 іп 3 in 36 in 1 754 in 4 Ain 4% in 3FCX5 
3^ in 1 $e in 335^ in % in 2 3/64 in 1 іп 5in 3FDD6 1 31 in З Ys in 38 in 1 3764 in 4Ain 4% in 3FCX6 
1in 1 віп 4 vein % in 23^ in 1 Фіп 5 in 3FDD7 1^ in 3% in Ye in 134in 4*6 in 4% in 3FCX7 
1%c in 1 '^e in 4% in 1% іп 3 54e in 1 іп 6 ^in 3FDD8 1%in 3% in vin 1% іп 4% in 4% in 3FCX8 
Pillow Block, Air Handling Standard Duty, Set Screw 1 %e in 3% іп vein 1% in 4% in 4% in 3FCX9 
% in 1 94 іп 354 in 38 іп 2 3%a in 1 іп Біп 3FDA3 1%in 4in vein 2 Yea in 5 Yin 5 Vin 3FCY3 
¥ in 1 $e in 335^ in % in 2 3/64 in 1 Фіп Біп 3FDA4 1 16 in 4 Vs in Y in 2 Vie in 5 Ys in 535in 3FCY1 
1in 1 ein 4 Vsin 38 in 23^ in 1 Фіп 5 in 3FDAS 1% in 4%in vein 2 Vis in 5 36 in 535in ЗЕСҮ2 
1 316 in 116 in 4% in Vin 3 54e in 1 іп 6 ^in 3FDA1 116 in 4% in Yo in 2 964 in 5 ys in 5% in 3FCY6 
1 іп 1 75 in 5 in 1 іп 3 ?V in 1 "in 6 94e in 3FDA2 2in 5 Vs in % іп 2% in 6% in 6% in 3FCY4 
1 "^s in 1 іп Біп іп 3 2% in 1%in 6 %ein 3FDA6 2 %6 in 5 іп % in 23іп 6%іп 6%іп 3FCY5 
116 in 2% in 6 ^ in Yin 4 "Ac in 2 9*5 in 8 іп 3FDA7 2 "Ac in 5 % in 34 in 2% in 6 іп 6 іп 3FCY7 
Pillow Block, Standard Duty, Eccentric Locking Collar 4-Bolt Flange, Nickel-Plated Standard Duty, Set Screw 
іп 1%in 3% in 38 in 2 17/5 in 154 in Sin 3FCT1 34 in 2 Vb in % in 1 $e in 3% in 3% in 3FDE4 
34 in 1 in 354 in 36 in 2 1 in 154 in 5 in ЗЕСТ2 1in 234 in Ye in 1 1382 in 3*4 in 335^ in 3FDE5 
1in 1 6 іп 4 in 38 in 2 ^e in 1% in 5 in ЗЕСТЗ 1 316 іп 3 in 38 іп 1 3764 in 4 Ain 4% in 3FDE6 
1 in 1%c in 4% in Yo in З s in 2in 6%їп 3FCT4 4-Bolt Flange, Standard Duty, Eccentric Locking Collar 
1 316 in 1 96 in 43^ in V in 3 s in 2in 6 ^ in ЗЕСТ5 34 in 2 іп 36 in 1 іп 3 %іп 3% in 3FCY8 
1in 1 1346 in 5 % in Yin 3 "Ac in 2in Тіп 3FCT6 lin 254 in T^c in 1 576 in 3%in 3% in 3FCY9 
1%in 1 1946 in 5 іп іп 3 e in 2 in Тіп 3FCT7 1 316 іп 3% in ТАБ in 2 Ya in 41^ in 4 4 in 3FCZ1 
1 "^s in 1 1946 in 5 віп Vin 3 e in 2in Тіп 3FCT8 1^in 3 ^in 7As in 2 Yea in 4%in 4% in 3FCZ3 
1 іп 1 194 іп 5 19» in іп 32%іп 2 ‘2 in 7 in 3FCT9 1% in 3% in 7А in 2 !V& in 4*5 in 4% in 3FCZ2 
116 in 2 Vie in 534 in V in 4 1% in 2 7» in 13^ in 3FCU1 1%in 3% in As in 2 14 in 458 іп 4% in 3FCZ4 
134in 2 Vic in 5% in Vin 4 !Vss in 2 7» in 13^ in 3FCU2 1 "^s in 3% in Vb in 21a in 4% in 4 56 in 3FCZ5 
1'%e in 2 %c in 6 ^ in 1 іп 4 віп 2 155» in 835 іп 3FCU3 1 in 4in Vb in 2*5 in 5 Ve in 5 in 3FCZ6 
2in 2 cin 7%in ys in 4 5^s in 2 1/6 in 9 Жіп 3FCU4 116 in 4 Vsin Vo in 2*5 in 5 Vs in 5 Vs in 3FCZ7 
2 s in 2 віп 7% in ye in 416 in 21/6 in 9 Жіп 3FCU5 116 in 4% in As in 2% in 5 ys in 5% in 3FCZ8 
ATI ‘Meal in 7% in % in 5 "Ac in 3 ^c in 93^ in 3FCU6 2in 5 Vin іп 2 As in 6% in 635 in 3FCZ9 
Pillow Block, Medium Duty, Set Screw Bore Overall Outside Item 
1in 154 in 41s in іп 3%іп 2 in 6 in 3FDC3 Dia. Width Dia. No. 
19 in 176in Біп Yin 3'Wein 2 %in 6 іп 3FDC4 Rubber Mounted, Set Screw 
1 віп 2 Жіп 5 2% in Yin 4% in 2% in 8 in 3FDC5 win 195 in 2 175 in 3FDF2 
1 іп 2 6c in 6 55» in % in 4 Vo in 2% in 83^ in 3FDC6 36 in 196 in 2 172 in 3FDF3 
1 Wein 2 s in 655» in % in 4 Ae in 2 % in 85^ in 3FDC7 Зд in 17» іп 2 172 in 3FDF4 
1% in 2 5^c in 6 9 in % in 4 9s in 2 іп 83A in 3FDC8 Tin 1 982 in 2 1%? in 3FDF5 
Tsin 2%in 6290 іп іп 43Voin 2%in  9%in | 3FDC9 Rubber Mounted, Eccentric Locking Collar 
2 in 2% in 7% in 34 in 5 52 in 3 V^ in 10%in | 3FDD1 win 1% іп 2 175 in 3FDE7 
2 6 in 2% in 1 in 3^ in 5 1982 in 3 V in 10 ^in 3FDD2 36 in 1%in 2 172 in 3FDE8 
2 віп 3in 8 in ¥ in 5 39 in 3 95» in 11 ^in 3FDD3 Зд in 1 99 in 21 in 3FDE9 
2 16 in 3 in 9 5 in 74 in 6 іп 3 in 13 in 3FDD4 lin 1 35 in 2 172 in 3FDF1 
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Download Available POWER TRANSMISSION 
GRAINGER.COM - Mounted Bearings 


CAD 


j — «ж ý . 
e D ы 
А. В. C. Е H. 
5ZMX4 5TPW4 49C721 5TPV8 406U46 406U52 406U58 46N874 


Corrosion-Resistant Mounted Ball Bearings NTN 


= Setscrew locking Solid, flat base construction prevents buildup of particles in difficult to clean areas. Self-aligning design provides 
= Temp. range: -4? to 230°F for optimal performance under high rotational speeds. Replacement inserts are interchangeable; stainless steel inserts 
thermoplastic (PBT) housing units offer superior corrosion resistance compared with zinc-plated inserts. 
= Temp. range: -4° to 248°F for Note: See the extended product offering on Grainger.com. For additional end caps, search for "bearing accessories." For additional stainless 
stainless steel housing units steel items, search for "stainless steel" and the product category, such as "stainless steel insert bearings." 
Bolt Bolt 
Mounting Hole Mounting Hole 
Surface Center- Overall Dim. (mm) Surface Center- Overall Dim. (mm) 
Bore toShaft | to- Bolt Mir. Item Bore toShaft | to- Bolt Mfr. Item 
Key Dia. Center Center Size H w L Model No. Key Dia. Center Center Size H w L Model No. 
PBT Housing and Zinc Chromate Insert with USDA-H1 Grease PBT Housing and Stainless Steel Insert with USDA-H1 Grease (Cont.) 
Pillow Block 4-Bolt Flange (Cont.) 
A Фіп 333mm 95mm М8 65 38 127 ZUCPPL204-12 46892 D 1%in — | 102mm M12, 130 53.2 130 SUCFPL208-24 57МҮ5 
A iin 36.5 тт 105mm М8 71 38 140 ZUCPPL205-16 46М893 D 20mm — ç 635mm M10, 86 36.3 86 SUCFPL204 5TPV8 
A 19віп 42.9 mm 119mm M10, 83 46 162 ZUCPPL206-19 46М894 D 25mm — 70mm М10 | 95 36.8 95 SUCFPL205 5TPWO 
A_1%in 42.9mm 119mm M10 83 46 162 ZUCPPL206-20 46М895 D 30mm = 83mm M10, 107 41.1 107 SUCFPL206 STPW1 
А 17віп 47.6 mm 127 mm M10, 94 48 167 ZUCPPL207-23  46N896 D 40mm — 102mm M12, 130 53.2 130 SUCFPL208 STPW3 
A 1%in 49.2 mm 137 mm M10| 98 54 184 ZUCPPL208-24 46М897 PBT Housing and Stainless Steel Insert with USDA-H1 Solid Grease and Closed End Cap 
2-Bolt Flange Pillow Block 
B “in = 90mm M10, 64.8 33.7 130 ZUCNFL204-12 46880 A Ain 1%sin 3%in Жіп 274 in 2%in 5in  SUCPPL204-12CCFG1 406028 
B 1іп = 99mm M10, 70 36.7 130 ZUCNFL205-16 46М881 A lin 1^/Zein 4%in %in 2'%ein 2'4esin 5 Yin |SUCPPL205-16CCFG1 406029 
B 19віп — 117mm M10, 80 412 148 ZUCNFL206-19 46М882 A 1%в6іп 11И6іп 41%6in i^in|3'4in З еіп 6%in SUCPPL206-19CCFG1 406030 
B 1Иіп — 117тт M10, 80 412 148 ZUCNFL206-20 46883 A 1%in 1%in Sin Win 31/віп 3%sin 6 еіп SUCPPL207-20CCFG1 406031 
B 17віп — 130тт M12, 90 43.4 163 ZUCNFL207-23 46М884 A 1%sin 1%in біп Yin 31И/віп 394ein 6 віп |SUCPPL207-23CCFG1 406032 
B 1%in — 14mm M12, 100 51.7 175 ZUCNFL208-24 46М885 A 1Win 1%в6іп 5%in Фіп 3 іп 4Увїп 7 Yin |SUCPPL208-24CCFG1 406033 
3-Bolt Flange 2-Bolt Flange 
C Ain — 1%їп M10, 108 33.7 62 ZUCFBL204-12 496727 B Яіп — 3 1діп Yin 4 біп 11%віп 2%віп |SUCNFL204-12CCFG1 406034 
C 1іп = 1%in М10 120.6 412 63.5 ZUCFBL205-16 490728 В 1іп — 3*4in *sin|5Ysin  2in 2% in |SUCNFL205-16CCFG1 406035 
C 19віп — 1%in M10 1385 415 16 ZUCFBL206-19 496729 B 1%іп — 4%in Yin 51%в6іп 2Y^in 3 іп |SUCNFL206-19CCFG1 406036 
C 1%in = 1%in М10 138.5 415 76 ZUCFBL206-20 490730 B 1%in — 5%йїп Yin 67/4ein 2 віп 3%віп SUCNFL207-20CCFG1 406037 
C 1%ein = 2in M12, 157 471 89 ZUCFBL207-23 496731 В 1/Zcin - 5%in ein 6 віп 2 віп З віп SUCNFL207-23CCFG1 406038 
4-Bolt Flange B 1^in — 5 1Ивіп Yin |6 біп 2%ein З 1%віп SUCNFL208-24CCFG1 406039 
D %in — 63.5mm M10, 86 36.3 86 ZUCFPL204-12 46М886 4-Bolt Flange 
D 1іп = 70mm M10, 95 36.8 95 ZUCFPL205-16  46N887 D in — 2%in іп 3%іп 175in 3%іп |SUCFPL204-12CCFG1 406040 
D 19віп = 83mm M10, 107 414 107 ZUCFPL206-19 46М888 D 1іп — 2%in Yin 3%іп 2іп 3% in |SUCFPL205-16CCFG1 406041 
D iin = 83mm M10, 107 414 107 ZUCFPL206-20 ^ 46N889 D 19cin - 3M%in Yin 4%віп 2 %6іп 4% віп |SUCFPL206-19CCFG1 406042 
D 17/^ein = 92mm M12, 118 46.9 118 ZUCFPL207-23 46М890 D 1%in — 3%in Yin 4%іп 2%in 4%іп |SUCFPL207-20CCFG1 406043 
D 1%іп — 102mm M12, 130 53.2 130 ZUCFPL208-24  46N891 D 17ein - 3%in Фіп 4Фіп 2Y»in 4%in |SUCFPL207-23CCFG1 406044 
PBT Housing and Stainless Steel Insert with USDA-H1 Grease D 1%in — 4in Фіп 5 іп 21%6іп 5 Yin |SUCFPL208-24CCFG1 406045 
Pillow Block Stainless Steel Housing and Insert with USDA-H1 Solid Grease and Closed End Cap 
A іп 33.3mm 95mm М8 65 38 127 SUCPPL202-10 STPT9 Pillow Block 
A Жіп 333mm 95mm М8 65 38 127 SUCPPL204-12 57МХ4 E in 1%sin 3%in sin 294 in 1%in 41%6іп SUCP204-12CCFG1 406046 
A iin 36.5 тт 105mm М8 71 38 140 SUCPPL205-16 57МХ5 E fin 1Zein 4%in %in|}2%in 1%in 5 in | SUCP205-16CCFG1 406047 
A 1%sin 42.9mm 119 тт M10, 83 46 162 SUCPPL206-19 STPV2 E 1%віп 1!Vein 4%in Фіп 3 іп 2Vein 67 іп | SUCP206-19CCFG1 406U48 
A 1!4in 42.9mm 119mm M10, 83 46 162 SUCPPL206-20 ^ 5TPV3 E 1M^in 1%in біп in 31И/віп 254ein 6 віп | SUCP207-20CCFG1 406049 
A iin 47.6mm 127mm M10, 94 48 167 SUCPPL207-20 52МХ8 E 1^Zein 1йіп 5in Yin 31/віп 25: in 6 віп | SUCP207-23CCFG1 406050 
A 17віп 47.6 mm 127 тт M10, 94 48 167 SUCPPL207-23 STPVS E 1¥%in 1%віп 5%in Win |3'54ein 2%in 7 іп | SUCP208-24CCFG1 406051 
A_1%in 492mm 137 mm M10, 98 54 184 SUCPPL208-24 X 5TPV7 2-Bolt Flange 
A 20mm 33.3mm 95mm М8 65 38 127 SUCPPL204 STPT8 F Ain — Sin Фіп |47:ein 1”Acsin 254ein | SUCFL204-12CCFG1 406052 
A 25mm 36.5 mm 105 mm М8 71 38 140 SUCPPL205 5TPVO F 1 —  3%%sin Yin 41%ein 194ein 216 in| SUCFL205-16CCFG1 406053 
A 30mm 42.9mm 119 тт M10, 83 46 162 SUCPPL206 STPV1 F 1%іп — 4%in Yin 5 віп 1%in З іп | SUCFL206-19CCFG1 406054 
A 35mm 47.6mm 127mm M10, 94 48 167 SUCPPL207 STPV4 Е 1%in — 5%in Yin 6йіп 1%in 3%віп | SUCFL207-20CCFG1 406055 
A 40mm 49.2 тт 137 тт M10, 98 54 184 SUCPPL208 5TPV6 F 1%sin — 5%in %in|6%in 1%in 3%sin | SUCFL207-23CCFG1 406056 
2-Bolt Flange ЖЕЛП — 5'Vsin Yin | 6%in 2%in 31%віп | SUCFL208-24CCFG1 406057 
B %in E 90mm M10, 648 33.7 130 SUCNFL202-10 X STPW5 4-Bolt Flange 
B ^in = 90mm M10, 64.8 33.7 130 SUCNFL204-12  STPW6 G in —  S8'/in Yin | 3%in 1/4ein 3%in | SUCF204-12CCFG1 406058 
B 1іп =æ 99mm M10, 70 36.7 130 SUCNFL205-16 57МҮб G {in — 3hin Yin | 334in 19вїп 3%4in | SUCF205-16CCFG1 406059 
B 1%sin —  1i7mm M10, 80 412 148 SUCNFL206-19 57МҮ7 б 1%іп — 4%in “іп 4'4in 1%in 4 Жіп | SUCF206-19CCFG1 406060 
В 1M%in — 117 тт M10, 80 41.2 148 SUCNFL206-20 БТРМ9 G 1%in — 5%йїп “Yin |4%віп 1%in 4%віп! SUCF207-20CCFG1 406061 
B 1JÀin — . 130mm M12, 90 43.4 163 SUCNFL207-20 57МҮ8 G i^ein — 5¥%in Yin 4%віп 1%in 4%віп | SUCF207-23CCFG1 406062 
B 1 %ein — 130тт M12, 90 43.4 163 SUCNFL207-23 5TPXO G 1%in = 5'Vein біп 5 іп 2%in 5 іп | SUCF208-24CCFG1 406063 
B 1%in — 144mm M12, 100 51.7 175 SUCNFL208-24 5ТРХ2 Воге Mfr. Item 
B 20mm — 90mm М10 64.8 33.7 130 SUCNFL204 STPW4 Key Dia. Outside Dia. Ww Model No. 
B 25mm  — 99mm M10, 70 36.7 130 SUCNFL205 STPW7 Bearing Inserts with USDA-H1 Grease 
B 30mm — 117 тт M10, 80 41.2 148 SUCNFL206 STPW8 Zinc Chromate 
B 40mm — 144mm M12, 100 51.7 175 SUCNFL208 STPX1 H 34 in 47 mm 31mm ZUC204-12 46N874 
3-Bolt Flange H lin 52 mm 34.1 mm ZUC205-16 46N875 
C Зіп -- 1¥%in M10, 62 33.7 108 SUCFBL204-12 496721 H 15^ in 62 mm 38.1 mm ZUC206-19 46N876 
C tin = 1%in М10 63.5 41.2 120.6 SUCFBL205-16 490722 H 1 іп 62 mm 38.1 mm ZUC206-20 46N877 
C 1%ein = 1%in M10, 76 41.5 138.5 SUCFBL206-19 4960723 H 1 "^e in 72mm 42.9 mm ZUC207-23 46N878 
C 1%in -- 1%in M10, 76 41.5 138.5 SUCFBL206-20 4960724 H 1 іп 80 mm 49.2 mm ZUC208-24 46N879 
C 1Zein — 2in M12, 89 47.1 157 SUCFBL207-23 496725 Stainless Steel 
C 20mm — 381mm М10/ 62 33.7 108 SUCFBL204 49C716 H 1 5^e in 62 mm 38.1 mm SUC206-19 5ZMZ1 
C 25mm — 413mm M10} 63.5 41.2 120.6 SUCFBL205 490717 H 1 76 іп 72mm 42.9 mm SUC207-23 5ZMZ4 
C 30mm — 476mm M10, 76 41.5 138.5 SUCFBL206 490718 H 1 in 80 mm 49.2 mm SUC208-24 52MZ5 
C 35mm — 508тт M12, 89 47.1 157 SUCFBL207 49C719 Bearing Inserts with USDA-H1 Solid Grease 
4-Bolt Flange Stainless Steel 
D Яіп — 635mm M10, 86 36.3 86 SUCFPL204-12 STPV9 H 3 in 47 mm 31 mm SUC204-12FG1 ^ 46N985 
D h1in — 70mm M10, 95 36.8 95 SUCFPL205-16 57МҮ1 H lin 52 mm 34.1 mm SUC205-16FG1 ^ 46N986 
D 1%віп = 83mm M10, 107 414 107 SUCFPL206-19  5TPW2 H 1 316 in 62 тт 38.1 тт SUC206-19FG1 46987 
D 1%in — 83mm М10 107 414 107 SUCFPL206-20 57МҮ2 H 1^in 62 mm 38.1 mm SUC207-20FG1 ^ 46N988 
D 1%in — 92mm M12, 118 46.9 118 SUCFPL207-20 57МҮ3 H 1 "^e in 72mm 42.9 mm SUC207-23FG1 ^ 46N989 
D 1%6in — 92mm M12, 118 46.9 118 SUCFPL207-23 57МҮ4 H 1%їп 80 mm 49.2 mm SUC208-24FG1 146М990 
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Bearings Details on page A1. 

NTN Bore Outside Dynamic Load Mfr. Item 
_ Dia. Dia. w Cap. Model No. 
in 47 mm 31 mm 2,890 Ib UCS201-008LDINR _5ZUJ8 
! rt Ball B А %in 47 mm 31 mm 2,890 Ib UCS202-010LDINR 52119 
nse all bearings 54 in 47 mm $1 mm 2,890 Ib UCS204-D12LDTNR — SZUKO 

. ; Thin 52 mm 34 mm 3,150 Ib UCS205-O14LDINR — 570КІ 
= Relube type: prelubricated at factory Tin 52 mm 34 mm 3,150 Ib UCS205-100LDINR ^ 5ZUK2 
» Setscrew locking 1316 in 62 mm 38.1 mm 4,400 Ib UCS206-103LDINR ^ 5ZUK3 
i Tain 62 mm 38.1 mm 4,400 Ib UCS206-104LDINR _5ZUK4 
= Include snap ring and groove Tsin 72mm 42.9 mm 5,750 Ib UCS207-107LDINR — 5ZUK5 
» Wide inner ring and protective Tin 80 mm 49.2 mm 6,550 Ib UCS208-108LDINR _5ZUK6 
flinger included 2in 100 mm 55.6 mm 9,750 Ib UCS211-200LDINR — 5ZUK7 


NTN 


Tapered Roller Bearings 


Carry maximum combinations of radial and thrust loads simultaneously. Feature 
| roller guiding inner ring construction. Roller bearing cones have steel cages and 


y are nonlubricated. Use in lower-speed applications where there is a high degree 
?5 2 of thrust or radial load, shock loads, and/or alternating thrust and radial loads. 
Cone j Cup Note: When replacing bearings, replace both cone and cup to ensure optimum performance and 
1YTV2 1ҮТҮЗ longer life. 
Min. Max. 
Bore Cone Max. Shaft Dynamic Static Mfr. Item Max. House Housing Housing 
Dia. Width Fillet Radius Load Cap. ^ Load Cap. Model No. Outside Cup Bearing Fillet Shoulder Shoulder Mfr. Item 
Cone Dia. Width Width Radius Dia. Dia. Model No. 
075in 0.875іп 0.05 in 6,300 Ib 6,5000 — 4T-LM11949V1 — 1YTV2 Cup - d ДЕ | 4 
Tin 0.875 in 0.05 in 6,450 Ib 7,650 Ib 41-L44643 1YTV6 157in 0.42in 0.545 in 0.05 in 1.34 in 1.46 in 4T-LM11910 1YTV3 
Tin 0.8125 in 0.14 in 10,500 Ib 12,100 Ib 47-15100 1YTUS 1781in 0475in 0.61in ^ 0.05in 156in 1.63in 47-15245 1YTV1 
1.25 in 0.78 in — 7,750 Ib 9,200 Ib — 4T-LM67048V2  1YTV8 1.781in 0.475in 0.61 in 0.05 in 2.953in — 3.071in — 4T-LM104911 — 1YTUG 
1.375 in 0.78 in 0.005 in 10,500 Ib. 12,600 Ib. 4Т-1М48548 1YTV4 1.8504 іп 0.4375 іп 0.5662 in 0.05 in 1.59 in 1.67 in 3720 1YTX1 
1.375 in 0.875 in 0.09 in 14,600 Ib 19,000 Ib 4Т-НМ88649РХ1 1YTW1 1.9687 іп 0.375 іп 0.5313 in ^ 0.04 in 1.75 in 1.85 in 41-L44610 1YTV7 
1.3775 in 0.78 in — 8,000 Ib 10,700 Ib 41-L68149V1 1YTW3 1.9687 іп 0.55in 0.69іп 0.05 in 1.73 in 1.81 in HM518410 1ҮТҮ4 
175in 1.193іп 0.14 in 24,50010 33,500 Ib 3782 1YTW9 198in 0.42in  0.56in 005іп  175in  1.85in  4T-LM6/010 ТҮТУ9 
1.7812 in 0.78 in 0.14 in 12,100 Ib 17,100 lb 4T-LM102949 . 1YTU7 2.047іп 0.5іп 0.591 іп 0.05 іп 1.77 in 1.89 in HM218210 1YTY2 
2in 0.875 in 0.14 in 15,600 Ib. 21,1001b — 4T-LM104949 . 1YTUS 2.328 in 0.465 in 0.625 in 0.05 in 2.05 in 2.2in 41-L68110 1TYTWA 
2.625 in 1.51 in 0.14 in 46,500 Ib 62,500 Ib HM212049 1YTX8 2.3612іп 0.47in 0.625 in 0.05 in 2.09 in 2.2in 4Т-1М102910 — 1YTU8 
2.625in — 1.1875 in 0.14 in 34,500 Ib 50,000 Ib 39590 1ҮТХ4 2.4409 in 0.5625іп 0.75 in 0.05 in 2.17 in 2.28 in 39520 1ҮТХ5 
2.875іп 1.1875іп 0.14 in 281000 43,500 Ib 33287 1YTX6 2.5625in 0.55in O71in 0.05in 228іп 24in 47620 1YTX3 
3.25 in 1.3125 in 0.14 in 38,500 Ib 61,500 Ib 47686 1YTX2 2.5625 in 0.55in 0.71 in 0.05 in 2.32 in 2.44 in 592A 1YTW8 
3.25 in 1.4212 in 0.14 in 42,500 Ib 64,500 Ib 580 1YTW5 2.563 іп 0.55іп 0.71 in 0.05 іп 2.28 in 24in 4Т-1М48510 1YTVS 
3.5 in 1.5625 in 0.25 in 61,000 Ib 90,000 Ib HM518445 1YTY3 3.125 in 0.5313 in 0.6875 in 0.0біп 2.8 in 2.91 in 33472 1YTX7 
3.5423 in 1.5748 in 0.28 in 56,000 Ib 87,500 Ib HM218248 1YTY1 5.7864 in 1.2795 in 1.5/48in — 0.14 in 5.236in — 5.551in 4T-HM88610PX1 1YTW2 
3.75 in 143 in 0.2 in 44,500 Ib 71,000 Ib 594A 1YTW7 біп  1.1875in 1.5625in (0.13 in 5.315іп 5.669іп HM212011 1YTX9 


Dynamic Static 


Bore Outside Cone Width Load Load Mfr. Item 

Dia. (mm) Dia. (mm) (mm) Cap. (Ib.) Cap. (Ib.) Model No. 
15 mm 35 mm 10 mm 3,0001b 2,770 Ib 30202 55PX43 
20mm 42 mm 12mm 5,6000 — 6,250 Ib 32004X 55PX54 
20mm 47 mm 12mm 6,350 Ib 6,450 Ib 30204 55PX44 
55PX43 20 mm 52 mm 13 тт 7,9501b 7,600 Ib 30304 55PX51 
20 mm 52 mm 13 mm 8,000 lb 17,650 Ib 30304A 55PX52 
25 тт 47 mm 115тт 6,250lb 7,500 |р 32005X 55PX55 
25 mm 52 mm 13 тт 7,1000 17,650 Іһ 30205 55PX45 
25 mm 52 mm 18mm 10,00ib 12,900 Ib 33205 55PX65 
NTN 30 mm 55 mm 13 mm 8,400 Ib 10,400 Ib 32006X 55PX56 
30 mm 62 mm 14mm 9,800 lb — 10,800 Ib 30206 55PX46 
= А 30 тт 62 тт 17mm 12,30010 14,400 Ib 32206 55PX61 
Tapered Roller Bearing Assemblies 30mm 62mm 195mm 146001Р 17,300 1b 33206 55PX66 
А ; : | 30 тт 72 mm 23mm 18,2001» 20,2001b 32306 55PX62 
Commonly used in vehicles where the wheel bearings must handle large vertical 31.75 mm  59.13mm  11.81mm 7,750lb 9,20010 LM67048/LM67010 55р711 
(radial) and horizontal (axial) forces at the same time. Held together by an inner 35 mm 72mm 15 mm 12,50010 13,800 Ib 30207 55PX47 
race that has a tapered surface for the bearings to roll against, and a flat inner PLUME TT E. 5Р7 
radial surface to slide over a shaft. The outer race is the opposite design with 40 mm 90 mm 27mm 2750010 33.500 Ib 32308 55PX63 
the inner surface that’s tapered, and the outer surface being flat. These tapered 5 mm тт 158 mm 18100 b 28,400 9 UM RH 

í H : i mm mm mm : D А 

roller bearing assemblies are case-hardened Steel construction and resist heat, 65 mm 100mm 175mm 186001) 28700 32013X 55PX59 
heavy loads, humidity, and shocks. Suitable for use in hydraulic engines, gear 95 mm 170 mm 27mm —_51,0001b 65,000 Ib 30219 55PX50 
motor transmissions, and locomotive axles. 120 mm 180 mm 29mm 55,000 Ib 94,500 Ib 32024X 55PX60 


Find the Bearings You Need on Grainger.com 


Ball Roller \ " Slewing ЕС Spherical 
Bearing Bearing E p o Ring Bearing 
35JC74 — 1YUA7 — _— 4LFR7 45GY14 


= Standard and metric sizes Grainger carries a wide range of bearings and bearing accessories for industrial and commercial 
= Automotive, marine, machining, robotics, applications—from agricultural disc bearings and angular contact bearings to unground radial 

semiconductor production, and more ball bearings and wear sleeves, with plenty of choices in between. Click "Bearings" under Power 
= Popular brands you can trust Transmission on Grainger.com. 
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CAD 


Cam Followers 


Feature materials and finishes that provide 
minimum friction. Outer race is high-carbon 
chrome bearing steel, hardened and ground; inner 
race is low-carbon alloy steel, carburized and 
case hardened on raceway area. Full comple- 
ment needle rollers are made from high-carbon 
chrome bearing steel, hardened, ground, and 


lapped. Additional styles and sizes are available on Screwdriver piss d 
Grainger.com. Slot Head, nseale 
9 Unsealed 11Y167 
Stud Type and Heavy Stud Type—Stud Type 13W661 
models are for loads and shock that are moderate. 
Heavy Stud Type is for applications with high loads 
and/or heavy shock and where deflection is low. 
Hex Socket 
Yoke Type—Features an inner race made for shaft Head, Sealed 
or clevis mounting. 1307746 
SCREWDRIVER SCREWDRIVER 
SLOT HEAD, UNSEALED SLOT HEAD, SEALED HEX SOCKET HEAD, UNSEALED HEX SOCKET HEAD, SEALED 
Roller Roller Stud Stud Thread Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Dia. Width Dia. Length Size Model No. Model No. Model No. Model No. 
Stud Type 
05in  0.375in 0419іп 0.625in 10-32 CR-1/2 13W661 CR-1/2-X 13W682 CR-1/2-B 13W704 CR-1/2-XB 13W725 
0.5625 in 0.375in  0.19in  0.625in 10-32 R-9/16 13W662 R-9/16-X 13W683 R-9/16-B 13W705 R-9/16-XB 13W726 
0.625in 0.4375іп 025in  0.75in /-28 CR-5/8 13W663 CR-5/8-X 13W684 CR-5/8-B 13W706 CR-5/8-XB 13W727 
0./5in (0.5іп 0.375іп 0.875in 3624 CR-3/4 13W664 CR-3/4-X 13W685 CR-3/4-B 13W707 CR-3/4-XB 13W728 
0.875in  0.5in 0.375іп 0.875in %-24 CR-7/8 13W665 CR-7/8-X 13W686 CR-7/8-B 13W708 CR-7/8-XB 13W729 
1іп 0.625in 04375in {in 7/6-20 CR-1 131/666 СВ-1-Х 1311687 CR-1-B 13W709 CR-1-XB 13W730 


1125іп 0.625іп 0.4375in 10 (/6в20 CR-1-1/8-XB 13W731 
125in  075in боп  125in 7-20 CR-1-1/4-XB 13W732 
1375in 075п 05п  125in 7-20 CR-1-3/8-XB 13W733 
15in  0.8/5in 0.625in  15in 9-18 CR-1-1/2-XB 13W734 
1.625 іп 0.875 in 0.625in 15п 9418 CR-1-5/8-XB 13W735 
1/5in 1п 0.75in 1.75іп 9-16 CR-1-3/4-XB 13W736 
1875in din — 075in 1/75п 9746 CR-1-7/8-XB 13W737 

2in 125іп 0870п  2in 78-14 CR-2-XB 13W738 
2.25 in  125in 0.875in in 7-14 CR-2-1/4-XB 13W739 
25in 15іп Іп 2.25in 1-14 CR-2-1/2-XB 13W740 
275п 1.5 in lin  225in 1-4 CR-2-3/4-XB 13741 

3 in J5in 125in  25in 17-12 R-3-XB 13W742 
325in 175in (125in  25in 17-12 CR-3-1/4-XB 13W743 
3.5 in 2in  1375in 275in 19612 CR-3-1/2-XB 13W744 


4in —2225in 15п 35п 17-12 CR-4-XB 13W745 
Heavy Stud Type 
Q.5in  0.375in 025іп  0.625in 9-28 HR-1/2-XB 11Y046 
0.625 in 0.437in 0.3125in 0.75іп 9624 HR-5/8-XB 11Y047 
0.75in 0.5in  0.4375in 0.875in 76-20 HR-3/4-XB 11Y048 
0.875in —0.5in 0.4375іп 0.875in — 71-20 HR-7/8-XB 11Y049 
lin  Q0.625in 0.625п 1 55-18 HR-1-XB 11Y050 
1.125in 0.625in 0.625in 1 9-18 HR-1-1/8-XB 11Y051 
125in  075in 0.75іп  125in 9/46 HR-1-1/4-XB 11Y052 
1.375іп — 0.75 in 0.75 in 1.25 in 34-16 HR-1-3/8 11X992 HR-1-3/8-X 11Y013 HR-1-3/8-XB 11Y053 
1.5 in 0.875 in 0.875 in 1.5 in 14-14 HR-1-1/2-X 11Y014 HR-1-1/2-B 11Y034 HR-1-1/2-XB 11Y054 
1625in 0.875in 0875п  15in ^ 7614 HR-1-5/8-XB 11Y055 
1.75 in Тіп Тіп 175і 1-4 HR-1-3/4-XB 11Y056 
1875in 1 1in 1.75іп 1-4 HR-1-7/8-XB 11Y057 
2 in 125in 1125in 21п 1%-12 HR-2-XB 11Y058 
2.25 in 1.25in  1.125in 2in 1%-12 HR-2-1/4-B 11Y039 HR-2-1/4-XB 11Y059 
25in 1.5 in 1.25in 2.25іп 14-12 HR-2-1/2 11X999 HR-2-1/2-XB 11Y060 
2.75in 15і 125іп  225in 17-12 HR-2-3/4-XB 11Y061 
3in 1.75іп  15in X 25in 17-12 HR-3-XB 11Y062 
3.25in  175in  15in 25п 17212 HR-3-1/4-XB 11Y063 
3.5 in 2in —175in 275in 19412 HR-3-1/2-XB 11Y064 
4 in 2.25 in 2in 3.5 іп 2-12 HR-4 11Y005 HR-4-B 11Y045 HR-4-XB 11Y065 
HEX SOCKET HEAD, SEALED UNSEALED SEALED 

Roller Roller Stud Stud Thread Mfr. Item Bore Roller Roller Mfr. Item Mfr. Item 
Dia. Width Dia. Length Size Model No. Dia. Dia. Width Model No. Model No. 
Stud Type, Eccentric Yoke Type 

0.5 in 0.375 in 0.19 in 0.625 in 10-32 CR-1/2-XBE 13W746 0.25 in 0.75 in 0.5 in YR-3/4-X 11Y185 
0.5625 in 0.375 in 0.19 in 0.625 in 10-32 CR-9/16-XBE 13W747 0.25 in 0.875 in 0.5 in YR-7/8-X 11Y186 
0.625in 0.4375in 0.25іп 0.75 in 7-28 СВ-5/8-ХВЕ 1311748 0.3125 іп lin 0.625 in YR-1-X 11Y187 
0.75 in 0.5 in 0.3/5in 0.875 in 8-24 R-3/4-XBE 13W749 0.3125 in 14125іп 0.625 іп R-1-1/8- 11Y188 
0.875 in 0.5 in 0.375 in — 0.875 in 38-24 CR-7/8-XBE 13W750 0.375 in 1.25 in 0.75 in YR-1-1/4-X 11Y189 

lin 0.625 in 0.4375 in lin 26-20 CR-1-XBE 13W751 0.375 in 1.375 in 0.75 in YR-1-3/8-X 11Y190 
1.125 in  0.625in 0.4375 in 1in 6-20 CR-1-1/8-XBE 13W752 0.4375 in 1.5 in 0.875 in YR-1-1/2-X 11Y191 
1.25 in 0.75 in 0.5 in 1.25 in 15-20 CR-1-1/4-XBE 13W753 0.4375іп  1.625in 0.875 in YR-1-5/8-X 11Y192 
1.375 in 0.75 in 0.5 in 1.25 in 15-20 CR-1-3/8-XBE 13W754 0.5 in 1.75 in tin YR-1-3/4-X 11Y193 
1.5 in 0.875 іп 0.625іп 1.5 in 54-18 CR-1-1/2-XBE 13W755 0.5 in 1.875 in lin YR-1-7/8-X 11Y194 
1.62bin 0.875іп 0.625 in 1.5 in 54-18 CR-1-5/8-XBE 13W756 0.625 in 2in 1.25 in YR-2 11Y177 YR-2-X 11Y195 
1.75 in tin 0.75 in 1.75 in 34-16 CR-1-3/4-XBE 13W757 0.625 in 2.25 in 1.25 in YR-2-1/4-X 11Y196 
1.875 in lin 0.75 in 1.75 in 34-16 CR-1-7/8-XBE 13W758 0.75 in 2.5 in 1.5 іп YR-2-1/2-X 11Y197 

2in 1.25 in 0.875 in 2in 74-14 CR-2-XBE 13W759 0.75 in 2.75 in 1.5 in YR-2-3/4-X 11Y198 
2.25 in 1.25 in 0.875 in 2in 78-14 CR-2-1/4-XBE 13W760 lin 3in 1.75 in YR-3-X 11Y199 
2.5 in 15in lin 2.25 in 1-14 CR-2-1/2-XBE 13W761 1 іп 3.25 іп 1.75 іп YR-3-1/4-X 11Y201 
2.75 in 15in Tin 2.25 in 1-14 CR-2-3/4-XBE 13W762 1.125 in 3.5 іп 2in YR-3-1/2-X 11Y202 

3in 1.75 in 1.25 in 2.5 in 174-12 CR-3-XBE 13W763 1.25 in 4in 2.25 in YR-4-X 11Y203 
3.25 in 1.75 in 1.25 in 25in 174-12 CR-3-1/4-XBE 13W764 

3.5 in 2in 1.375 in 2./5 in 198-12 CR-3-1/2-XBE 13W765 

4 in 2.225 in 1.5 in 3.5 in 1/-12 CR-4-XBE 13W766 
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Bearings Details on page A1. 
Dynamic | Static DOUBLE SHIELDED DOUBLE SEALED 
Bore Outside Flange Flange Load Load Industry Item Industry Item 
i Pe, Dia. Ww Dia. Thickness Cap. Cap. No. No. No. No. 
inch Series 
0.125in — 0375in 0.1562 in = = 142 Ib 49 Ib R2-ZZ 1ZGB8 R2-oRS 17608 
0.125 in Q5in 01719їп = = 292 Ib 511b Н2Д-77 17088 | R2A-2RS 17669 
0.1875in — O.5in 0.196 in = = 292 Ib 11016 9377 12661 R3-oRS 17611 
025in — 0.625in 0.196 in = = 333 Ib 140 Ib RAZZ 17GC2 R4-2RS 176002 
0.25 in 0.75in 0.2812 in = = 526 Ib 199 Ib RAAZZ 12603 | R4A-2RS 17603 
0.375 in 0.8/bin 0.2812 in = = 742 Ib 315 Ib R677 172664 R6-2RS 17604 
0.5 in 1.125in — 0.3125 in ES = 879 Ib 504 Ib RBZZ 1265 Н8-2Ң6 17605 
0.605іп  1.375in 0.3438 in = = 1,035 Ib 624[ R107Z 176066 | Ri0-2RS 17606 
0.75іп 1625in 0.4375 in = = i.628|b 1,003 Ib 81277 17667 | 812-285 17607 
к Ш = п 0.5 in = = 2.261 Ib 1,36410 Н16-72 21XU35 | R16-2RS  21XU40 
inch Series Wi ange 
0.125in — 0375in 0.1562in 0.44in  0.031in 142 ib 49 ib FR2-7Z 12608 | FR2-2RS 17бЕ4 
0.1875in  0.5in 0.196 in 0.565 in 0.042 in 292 Ib 11016 FR3ZZ 1iZGD9 | FR3-2RS 1ZGE5 
025in  0.605іп  0196in  0.69in 0.042in 333 Ib 140 Ib FRAZZ 12081 | FR4-2RS  176Еб 
Double 0375in — 0.8/bin  02812in  0.969in 0.062 in 749 Ib 320 Ib FR6ZZ 170Е2 | FRo-2RS ZGE7 
екіде е 05 ша i UN 25 ШЕ —03125in 1225іп 0062 884 Ib 501 Ib FR8ZZ 126Е3 | _FR8-2RS  176Е8 
естаі Standard Bore series 
1ZGD8 шїп 32 mm 10 mm 620122/12.7-C3 21XU45 = = 
0.625 in 40 тт {2mm 620377/15.875-C3  21XU41 = = 
DOUBLE SHIELDED DOUBLE SEALED 
Dynamic Static Dynamic Static 
Bore Outside Load Load Industry Item Load Load Industry Item 
pia. Dia. w Cap. Ib. Cap. No. No. Cap. Ib. Cap. No. No. 
Metric Series 
6 mm 19 mm 6mm = 525 Ib. 20118.  626-2RS-C3 21Х046 
pm 19 mm 6mm = 525 Ib. 20118. 607-2RS-C3 21X048 
22 mm 7mm 739 Ib. 310 Ib. 62727-03 21Х034 = 
8mm 22 mm 7mm 740 Ib. 310 Ib 60877-52. 21XU33 74016. 31018: 608-2RS-C3 21X039 
9mm 24 mm 7mm 754 Ib. 324 Ib. 60977 21Х044 = 
19 mm 5mm 234 Ib. 169 Ib. 680077 176Н6 = 
10mm 22 mm 6mm 605 Ib. 286 Ib. 690077 1767 = 
26 mm 8mm 1030 Ib. 445 10. 600077 12GE9 1030 Ib. 240 Ib. 5000-2856  1ZGF6 
30 mm Imm 1147 Ib. 535 Ib. 620077 12663 1150 Ib. 540 Ib. 6200-2ORS 17009 
21mm 5mm 315 Ib. 202 Ib. 680177 1ZGH7 = 
24 mm 6mm 650 Ib. 328 Ib. 690172 17628 = 
Double 12mm 28 mm 8mm 1147 6. = 600177 — iZGFl | 1147 Ib. 5351b. — 6001-2RS — 1ZGF7 
Sealed 32 mm 10 mm 1533 Ib. 686 Ib. 620172 17664 | 137016. 615 Ib. 6201-2RS —— 176Н1 
1ZGE4 24 mm 5mm 432 Ib. - 680277 12GH8 = 
28 mm 7mm 971 Ib. 506 Ib. 690272 17269 = 
: 15 mm 32 mm 9mm 1254 |р. 641 Ib. 600272 12GF2 1254 Ib. 641 Ib. 6002-9RS 176Е8 
Dayton 35 mm Ti mm 1720 Ib. 836 Ib. 620277 12665 1720 Ib. 836 Ib. 6202-286 176Н2 
42 mm 13 mm = 2563 Ib. 1225 lb.  6302-2RS-C3 21Х047 
26 mm 5mm 490 Ib. 288 Ib. 680377 176Н9 = 
= 30 mm 7mm 1032 Ib. 573 Ib. 690377 176К1 = 
Single-Row 17mm 35 mm 10 mm 1349 Ib. 751 Ib. 600377 126Е3 1349 Ib. 751 Ib. 6003-9RS 176Ғ9 
4 40 mm 12mm 2159 Ib. 1005 Ib. 620377 17666 215916. 10051b. 6203-2RS _ 17693 
Radial Ball 47 mm 14 mm 3057 Ib. 14941b. _ 630327-63 21Х082 | 3057 lb. 14941b.  6303-2RS-C3 21Х056 
- 32 mm 7mm 776 Ib. 506 Ib. 680427 1726,1 — 
Bearings 37 mm 9mm 1432 |р. 627 Ib. 690477 1262 = 
20 mm 42 mm 12 mm 2109 Ib. 1129 |р. 600477 186 2109 Ib 1129 Ib. 6004-2RS TS 
> . 47 mm 14 mm 2221 Ib 1394 |р. 620472 12667 | 22211 {394 Ib. 6204-28 1ZGH4 
= Operating temp. range: 52mm 15mm = 3574 Ib {764 1b.  6304-2RS-C3  21XU57 
-65° to 250°F 47 mm 12mm 2271 Ib. 1315 Ib. 600577 1ZGF5 2271 Ib - 6005-2856 17662 
: e 25 mm 52 mm 15mm 2429 Ib. 1569 Ib. 620572 12668 |24291 156918. 6205-2RS 17695 
Motor-quality low-friction, 62 mm 17mm = 5782 Ib. 249110.  6305-2RS-C3  21XU58 
i i 55 mm 13 mm - 2967 Ib. 1854 |І. 6006-2RS-C3  21XU42 
52100 chrome steel industrial 
| : 30 mm 62 mm 16 mm 4384 Ib. 254018. _ 620627-C3  21XU36 | 439210. 2538 Ib.  6206-2RS-C3  21XU49 
ball bearings are suitable for 72 mm 19 mm 595710. 327018: 63067763  21XU53 | 600216 33/21b.  6306-2RS-C3 21Х059 
radial and thrust load appli- 62 mm is mm ELA = = 3640 р 2522 b. 6007-2RS-C3 ans 
; ; и 35 тт 72 mm 7mm 5793 Ib. 348218.  620727-C3  21XU37 | 5778 3462 6207-2RS-C3  21XU50 
cations that require precise 80 mm 21 mm 75091. 43381. 630722-С3  21XUB4 | 75091b. 43381b. 6207-285-С2  21XU60 
low-torque rotation. Use 40 mm 80 mm 18 mm 6542 Ib. 400110. _ 620827-C3  21XU38 | 6542 Ib. 40011b.  6208-2RS-C3  21XUb1 
flanged bearings for easier 45 mm 100 mm 25 mm 10,993 Ib. __ 66310. 630977-C3 21Х055 | 10,993 Ib. 8991 b. NS 21XU61 
plate mounting. Noncontact, Dynamic Static 
stainless steel shields reduce ШЕ Outside w Flange ange cuins. koan Industry itom 
contamination without adding ^ atc Series With Flange із. екпе ар. 5. ар. a: a. 
drag. Light-contact rubber 10 mm 19 mm 5mm 21.0 mm 1.0 mm 382 Ib. 188 Ib. Ғ680077 1762 
seal рова не bearngout orn $m а шы. и шшш ша шш ш 
with slightly higher drag. All 24mm 6mm 26.5 mm 1.5mm 636 Ib. 317 Ib. Ғ690172 170К4 
are lubricated with general- 5mm дет — 7mm 305 mm iram ы ы шш 
purpose grease. Meet industry fom 26 mm 5mm 28.0 mm 1.1 mm 502 |р. 327 Ib. Е680327 17605 
standard ABEC specifications. 30 mm 7mm 32.5 mm 15mm 1031 Ib. 577 Ib. F6903ZZ 1zGK6 
p 
54DD78 телген 
а - 
Bore Outside Mfr. Item Self Aligning Double 
Dia. Dia. Ww Model No. 


Row Radial Ball Bearings 


6000 Series 


— omm a AE Provide support for radial and axial loads on 
i П i5mm 32mm 9mm 56002 285Ғ01 540081 shafts that are constantly misaligning and 
Single-Row Radial 17 mm 35 mm 10mm 56003 285 ЕС1 540083 deflecti Doubl tact led with | 
Ball B H 20mm 42mm 12mm 56004 285 Ғ01 540085 4YVYG- Шеге OUDE contact sealed Witla 91855 
a earings 25mm 47mm {2mm $60052RSfGi 540087 fiber-reinforced polyamide cage. 
А 30mm 55 тт 13mm 56006 285 ЕСТ 540089 А 
with Food Grade sim, mm 14 тт 5500728561 540091 [Hs ic т ЫЕ тат 
= = = eries 7 T -JRS Y 
Solid Lubrication 12mm 32mm 10 тт 56201 2А5 ЕСТ 540080 12 Ши % ТІП ici mm RETE INT 
. 15 mm 35 mm 11 тт  S62022RSFG1 540082 17mm 40 mm 16 mm 2203-2RS-TVH 4YVY8 
440C stainless steel cage. Double ш mm К тт ! 2 mm 55203 ZRS E sanaa 20 mm d7 mm 18 mm 2204-2RS-TVH AYVY9 
-14° o mm mm mm 25 mm 52 mm 18 mm 2205-2RS-TVH AYVZ1 
sealed. Temp. range: 14° to 212?F. етт 57mm i$ mm 86205288 FGT 540088 mm — 62mm — - 20mm 2206-2RS-TVH 4Ү172 
FDA/USDA Approved H1 Solid 30mm 62mm 16mm 56206 285 FGt 540090 35 mm 72 mm 23 mm 2207-2RS-TVH ГА 
Grease. 35mm 72mm 17mm 56207286 Ғ01 540092 40 mm 80 mm 23 mm 2208-2RS-TVH 4Ү/74 
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GRAINGER.COM Bearings 


Single-Row Radial Ball Bearings NTN 


Prelubricated, permanently sealed bearings offer a lifetime of quiet, maintenance-free opera- 
tion. Seal is made of synthetic rubber molded to a steel plate. V-shaped groove acts as a 


CAD 


"flinger" to keep dirt out. Shielded bearings have a shield made of rust-resistant metal. Cages Double | Double 
constructed of pressed steel. Bearings are individually wrapped and boxed to protect from Sealed Shielded 
contaminants during shipping and storage. Meet or exceed industry standards. 

DOUBLE CONTACT SEALED 


DOUBLE SHIELDED ОРЕ SEALED 


Outside Mfr. 


4 mm mm mm — — 
mm 6 mm mm — — 
6 mm 9 mm 6mm = = 
mm 9 mm 6mm — — 
mm mm mm — — 
8 mm mm mm — — 
8 mm 4mm 8mm = = 
9 mm 4 mm mm — — 
j mm 6mm 8 mm — — 
000 Series 
0 mm 6 mm 8mm 500003: 42ХАЗ | 600077031657 11010 | 600011803157 11044 | 6001JRXU AZXA4 
12mm 28 mm 8mm 6001JRXUC3 42XA5 60012203/L627 1L011 6001LLBC3/L627 1L045 6001LLU о 47ХА6 
mm mm 9 mm |... 600203 1 4ZXA7 | 60027705167 50494 | 60021803167 514685 6002000 47ХА8 
17 mm 35 mm 10 mm 600303 47ХА9 6003Z7C3/L627 5U496 6003LLBC3/L627 5U495 mE 31527 4ZXC1 
Отт 42 mm mm | 600443  47Х02 | 600477031527 50498 | 6004LLBC3/L627 50497 | 600411 AZX 
25 mm 4/ mm 12mm 600503 47ХС4 600572703/1627 11012 600511 В03/1627 11046 ЫЫ Нн З/Г627 47ХС5 
0 mm mm mm | 800677251527 5500 | 6006LLBC3/LO27 50499 | LUC3/L6 AZX 
mm 62 mm 4 mm LUC3/L6 47ХС9 
40 mm 68 mm mm LUC3/L6 AZXD 
45 mm mm 6 mm U XD4 
Отт 80 тт 6 mm UC3/L6 6 
mm 90 mm 8 mm UC3/L6 D 
60 mm 95 mm 8 mm LUC3/L6 4 
00 Series 
Отт Отт 9 mm UC3/L6 AZX 
mm mm Отт UC3/L6 AZX 
mm mm mm UC3/L6 47Х 
mm 40 mm mm UC3/L6 47ХЕ9 
0 mm 47 mm 4 mm UC3/L6 47Х 
mm mm mm UC3/L6 AZXFA 
Отт 62 mm 6 mm UC3/L6 AZXF6 
mm mm mm UC3/L6 AZXF8 
40 mm 80 mm 8 mm UC3/L6 47Х 
45 mm 85 mm 9 mm UC3/L6 AZX 
0 mm 90 mm Отт UC3/L6 47Х 
mm 00 mm mm UC3/L6 AZX 
60 mm 0 mm mm UC3/L6 47Х69 
00 Series 
10 mm 35 mm 11 mm = = 63007703/1627 5056. 6300LLBC3/L627 50561 mE 3 EH 4ZXH1 
mm mm mm | 630103 — 4ZXH2 | 630177031627 50664 | 6301LLBC3/L6 056 LLU AZXH 
15 mm 42 mm 3mm 630203 47ХН4 630277C3/L627 5U566 6302LLBC3/L627 5U565 BS 3, L627 47ХН5 
тт 47 mm 4 mm E EE E E NES ТЕ ERI NE LLU AZXH 
20mm 52mm 15 mm 6304 42XH8 6304Z7C3/L627 6L036 6304LLBC3/L627 6L053 ER 3/627 47ХН9 
mm 62 mm mm — B3 — A201 — — и шшш: шшш (п шшш эш LLI 6 AZX 
30 mm 72mm 19 mm 630603 42XJ3 63067703/1627 61038 6306LLBC3/L627 6L055 6300020 3/1 627 4ZXJ4 
mm 80 mm mm L— 830703 4735 | 6307770370627 BL039 | OSOTLLPCSTG27 6Ш56 | LUC3/L6 AZX 
40 mm 90 mm mm 8 6 LUC3/L6 AZX 
45 mm 00 mm mm 6 LU 6 47ХК 
Отт Отт mm 6 LUC3/L6 AZXK 
mm 0 mm 9 mm |. 631177031527 61043 | 6 6 LUC3/L6 AZXK 
60 mm 0 mm mm 6 AZXKD 63122263637 бї | GHOLLBCYLO27 50587 _ LUCS/L6 AZXK 
DOUBLE SHIELDED DOUBLE SEALED 
Bore Outside Mfr. Item Mfr. Item 
Dia. Dia. w Model No. Model No. 
eries 
0.1875 in 0.5 in 0.196 in | ВА 7/25 50482 | RA 6 U48 
0.25 in 0.625 in 0.196 in | 8470325 1 50490 | R4 A U489 
0 in 0.8/5 In 0.2812 in | 86753167 1004 | 038 
0.5 in 129 In 0 in |... R8ZZC3SC 1005 | 039 
0.625 in in 0.3437 in |. "1070317 ^ à 1006 | 6 040 
0.79 in 625 In 0.4375 in |... 82703107 1007 | 6 04 
0.875 in 879 in 0.5 in | RMZZ2AS LOB A 04 
in in 0.5 in |... Riezz2As 71009 | A 04 
in in 0.5 in R18ZZ/2A 0486 А 048 
.25 in in 0.5 in R202Z2/2A U488 А U48 
Special Standard Bore Series 
0 in mm mm 608 938PX 608LLB/7.938PX U 
0.5 in mm Отт 6201277 6 6201LLB 6 U 
0.625 in in 0.4375 in 0228LLUC3/L6 049 
0.625 in mm mm 6202LLB/15.8 6 U 
0.625 in 40 mm mm 620377715.8 6 09 6203LLB/15.8 6 U 
6mm mm mm 62027716 6 U536 6202LLB/16 6 U534 
Cartridge Single-Row Radial Ball Bearings NTN 
Identical to NTN Single-Row Radial Ball Bearings above, except wider. 
Bore Outside Mfr. Item Bore Outside Mfr. Item 
Dia. Dia. w Model No. Dia. Dia. w Model No. Doubl 
‘Double ЕНЕН 35mm 72mm 27 тт 6920711803/1627 47Х11 oue 
35mm 72mm 27mm 632072203/L627 47Х12 35mm 80mm 349mm  63307LLBC3/LO27 427ХМ8 Shielded 
35mm 80mm 34.9mm 633077703/1627 47ХМ9 40mm 80mm  30.2mm  63208LLBC3/L627 47Х13 
40mm 80mm  30.2mm 6320822C3/L627 47Х14 40mm 90mm  36.5mm  63308LLBC3/L6O27 —4ZXP1 - 
45mm 85mm  30.2mm 632097703/1627 47Х17 45mm 85mm  30.2mm  63209LLBC3/L627 47Х15 
45mm 100mm 397mm 6330972C3/L627 47ХР4 45mm 100mm 397mm  63309LLBC3/L627 — 4ZXP3 
50 mm E mm. 30.2 mm 6321022C3/L627 47Х19 50mm 90mm 302mm  63210LLBC3/LG27 47Х18 
39.7mm 632147203/1527 47ХМ2 50mm 110тт 444mm 
doble MA 55mm 100mm 33.3mm  63211LLBC3/L627 — 4ZXN1 
20mm 52mm 222mm  63304LLBC3/L627 X 4ZXN3 60mm 130mm 54mm 63312LLBC3/L627 —4ZXP8 - 
25mm 62mm  25.4mm  63305LLBC3/LG27 —4ZXNA 65mm 140 тт  58.7mm  63313LLBC3/L627 47ХВ1 Bore Outside Mfr. Item 
30mm 62mm  23.8mm  63206LLBC3/L627 47ХК9 Double Contact Sealed Dia. Dia. w Model No. 
30mm 72mm 30.2mm 63306LLBC3/L627 42ХМ6 17 тт 40mm 17.5mm 63203110С3Л627 47ХК8 30mm 72mm 30.2mm  63306LLUC3/L627  4ZXN7 
25mm 62mm 254mm  63305LLUC3/LO27 —4ZXN5 45mm 85mm 30.2mm  63209LLUC3/L627 47Х16 
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Banded Ball Thrust Bearings 


Support axial forces in a single direction. Grooved race and steel cage. 


Dynamic Static Dynamic Static 
Bore Outside Load Load Mfr. Нет Bore — Outside Load Load Mfr. ет 
Dia. Dia. H Cap. Cap. Мах. RPM Model Мо. Dia. Dia. H Cap. Cap. Max. RPM Model No. 


0.5іп 1.219in 0.563 in 3,8500 5,6001 7,000RPM рї 4725 1.188 іп 2.094 іп 0.625 іп 6,900 ІҺ 14,000 ІҺ 3,600RPM 012 47786 
0.625 іп 1.344 in 0.563 іп 4,100Ib 6,700Ib 6,000 RPM D3 477Р6 1.25in 2.344in 0.625 іп 7,2001b 15,7001b 3,200 RPM 013 42287 
0.688 іп 1.344 іп 0.563 іп 4,100Ib 6,700lb 6,000 RPM D4 47777  1.313in 2.344in 0.625 in 7,200 ІҺ 15,700 ІҺ 3,200 RPM 014 47788 
0.75in 1.469in 0.563 in 4,2501) 7,3001Һ 5,500 ВРМ D5 47728 1.375іп 2.469in 0.625 in 7,300 ІҺ 16,600 ІҺ 3,000 RPM 015 47789 
0.813in 1.469 іп 0.563 in 4,2501Һ 7,300lb 5,500 RPM 06 477Р9 1.5in 2.594in 0.625 іп 7,7001b 18,300 ІҺ 2,800RPM 017 47711 
0.875 in 1.844 in 0.625 in 6,600 Ib 12,2001b 4,100 RPM 07 47781 1.625іп 2.969in 0.813 іп 10,300 10 25,000 ІР 2,400 RPM 019 47713 
0.938 іп 1.844 іп 0.625 in 6,600 10 12,2001b 4,100 RPM D8 47782 1.75 іп 3.094in 0.813 іп 10,600 Ib 26,500 Ib 2,300 RPM 021 47714 

Tin 1.969іп 0.625 іп 6,700 Ib 1% 100 b 3. 800RPM 0р9 47783 2in  3.344in 0.813 іп 10,800 Ib 29,000 Ib 2,100 RPM D25 47715 


4ZZP5 1.063 іп 1.969 іп 0.625 in 6,700 Ib 3,800 RPM 010 42284 25in 3.969 іп 0.813 іп 11,500 Ib 34, 00016 1,800 ВРМ 033 42777 
1.125 in 2.094 іп 0.625 in 6,90016 iF 000 ib 3,600 RPM Dii 47785 2.563 in 3.969in 0.813 in 11,500 ІҺ 34.000 b 1,800 RPM 034 47718 
Bore Outside Mfr. Item Bore Outside Mfr. Item 
Dia. Dia. w Model No. Dia. Dia. w Model No. 
Inch Inch (Cont.) 
0.187 in 0.344 in 0.375 in SCE36 4XFF9 125in 1.5in 0.75 in SCE2012 AXFK1 
0.437 in 0.25 in SCE44 4XFG1 : 1.5 in 1in SCE2016 AXFK2 
0.25 in 0.437 in 0.313 in SCE45 4XFG2 1.375 in 1.625 in 0.5 in SCE228 AXFK3 
0.437 in 0.437 in SCE47 4XFG3 2 1.625 in 0.75 in SCE2212 AXFK4 
0.313 in 0.5 in 0.563 in SCE59 4XFG6 1.5 іп 1.875 іп 0.75 іп SCE2412 AXFK6 
0.563 in 0.313 in SCE65 4XFG7 1.75 in 2.125 in 1in SCE2816 AXFK7 
0.375 in 0.563 in 0.5 in SCE68 4XFG8 Bore Outside Mfr. Item 
0.563 in 0.625 in SCE610 4XFG9 М i Dia. w Model No. 
i i i etric 
um = = Е xm om 
m 0.687 in 0.5 in SCEB8 4ХЕН5 3 mm 9 mm 3 mm НК0503 4/2М2 
.5 in 0.687 in 0.625 in SCEB1O AXFH2 6mm 10 mm 9 mm HK0609 472W3 
546 VET 7mm 11 mm 9mm НК0709 472W4 
0.687 in 0.75 in SCE812 4XFH3 8mm 72mm 3mm HK0808 17705 
0.813 іп 0.437 іп SCE107 4XFH7 8mm 12mm 10 mm 8665453 422W6 
AXFF9 0.625 in 0.813 in 0.5 in SCE108 4XFH8 9mm 13mm 10 mm НК0910 477М17 
0.813 іп 0.625 іп SCE1010 4XFH9 10 mm 14mm 10 mm HK1010 472W8 
0.687 in 0.875 in 0.5 in SCE118 4ХЕЛ 2 mm 18 mm iH mm НКТ212 En 
i i mm mm mm 
Drawn Cup Needle зең im —— sen MEUS Ы? imm ——2imm — 12mm  — HKi512 — 4772 
= i ; wit 20 mm 26 mm 20 mm HK2020 477Х3 
lin 0.75 in SCE1212 AXFJ4 
oller bearings тюр SEI See? ee 25mm — 32mm 12mm HK2512_ 4Z7X4 
0.875 in mE A 30 mm 37 mm 12mm HK3012 477Х5 
| | uui me Н 1.125 іп 0.75 іп SCE1412 4XFJ6 35 mm 42 mm 20mm HK3520 477Х6 
Provide maximum capacity in minimal radial т 1.25 in 05 in SCE168 4ХЕП dmm imm tomm HRIDI AT 
space. Caged with open ends for through 1.25 in 0.75 in SCE1612 —— АХЕЈ8 45 mm 52 mm 20mm HK4520 477Х8 
shafts. Mount with press fit in housing. 1.125 in 1.375 in 0.75 in SCE1812 4XFJ9 60 mm 68 mm 12mm HK6012 477Ү2 
Needle Roller А Dynamic Static 
H Bore utside Load Load Max. Mfr. Item 
Thrust Bearings Dia. Dia. H Cap. Cap. RPM Model No. 
Inch Needle Roller and Cage Assemblies 
Needle Roller and Cage 0.25in 0.687іп  0.078in  13701b 3,00010 20,000 АРМ 7041  4XFL8 


Assemblies—Consist of an axial cage with _0.375in — 0812in —0078in 1,6208 40001 16000RPM T0613 4ХЕМ1 
“кн 05in  0937in 0078іл 19201) 53000 13000ВРМ  TC815 4XFN2 
needle rollers. Support axial loads in 1 direc 0.625in 1125іп 0078п 2,170 6,6001b 11,000RPM  TC1018  4XFN3 


tion. Use directly with surrounding hardened 0.75 in 125in 0078п 2410 8,0000 9,500 RPM 101220 АХЕМ 
faces or separate thrust washers to provide 0.875 in 1437 in 0.078 in 2,900 10,500 lb 8,000 RPM — TC1423 4ХҒМ5 
Tin 1562in 0.078іп 3,150 124001b 7,500 ЕРМ TC1625 АХҒМ6 


the most compact thrust solution. 1425in1.75in 0.07/8in 3,850 16,300]b 6500RPM 1018084 4XFN7 


b 
b 
b 
b 
b 
T i25in 1937m 0078іп  4,5001b 205000 6,000 АРМ 702031  4XFN8B 
Thrust Washers—Use as fatigue liners for 1.375 in 2062іп 0078п  4,6001b 216000 5500RPM 102233 4XFN8 

b 

b 

b 

b 


soft housing faces. Combine with needle roller {5 2487in  0.078in 4,850 23,7001b 5,000 RPM 1024355 АХЕРІ 
and cage assembly to forma complete needle 1.75 in 2.5 in 0.078 in 5,600 30,000 lb 4,400 RPM 102840 ДХЕР2 


i 2in 2./5 in 0.078 in 5,800 32,500 lb — 4,000 ВРМ 103244 4ХЕРЗ 
roller thrust bearing. 25in 325in 0078п  6,2001b 375000 3300RPM 104052 4XFP5 
152 in WIDTH 74 in WIDTH 352 in WIDTH % in WIDTH 
Inside Outside Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
4 Dia. Dia. Model No. Model No. Model No. Model No. 
Inch Thrust Washers 
.25 in 0.688 in TWA411 AXFP6 — — TWC411 AXFU4 = = 
0.313 in 0.75 in TWA512 4XFP7 -- -- = = = = 
0.375 in 0.873 in TWA613 АХЕР8 TWB613 4XFT4 = — — — 
0.5 in 0.938 in TWA815 ДХЕР9 TWB815 4ХЕТ5 TWC815 4XFU5 = = 
0.625 in 1.125 in TWA1018 4XFR1 TWB1018 AXFT6 TWC1018 AXFU6 — — 
0.75 in 1.25 in TWA1220 4XFR2 TWB1220 4ХЕТТ TWC1220 4XFU7 TWD1220 AXFV3 
0.875 in 1.438 in TWA1423 4XFR3 — — TWC1423 AXFU8 TWD1423 AXFV4 
1.біп 1.563 іп TWA1625 4XFR4 TWB1625 4ХЕТ8 TWC1625 4XFU9 TWD1625 AXFV5 
1.125 in 1.75 in TWA1828 ДХЕВ5 TWB1828 AXFT9 TWC1828 AXFV1 TWD1828 4XFV6 
1.25 in 1.938 in TWA2031 4XFR6 TWB2031 4XFU1 — — 8666030 AXFV7 
1.375 in 2.063 in TWA2233 AXFR7 = — TWC2233 AXFV2 — — 
i5in 2.188 in TWA2435 4XFR8 TWB2435 4ХЕ02 — — TWD2435 AXFV8 
1.75 іп 2.5 in TWA2840 4XFR9 TWB2840 4XFU3 = = TWD2840 AXFV9 
= Post Som TWASó43 — —AXFT2 = = = = = = 
.25 in біп - - — — — — 
4ХЕР6 2.5 in 3.25 in TWA4052 AXFT3 = = = = = = 
Bore nae Dynamic Load Static Load Max. Mfr. Item Inside Оч Mfr. Item 
Dia. H Cap. Cap. RPM Model No. Model No. 
Metric Needle Roller эй Cage Assemblies Metric Thrust алық: m Wide 
8mm 21 mm 2mm 7,800 N 19,400 N 18,000 RPM AXK0821-TV 47713 8 mm 21 mm AS0821 47711 
10 mm 24 mm 2mm 9,200 N 25,500 N 17,000 RPM AXK1024 4ZZN4 10mm 24mm AS1024 47712 
12mm 26 mm 2mm 9,900 N 29,000 N 15,000 RPM AXK1226 47715 12mm 26 mm А51226 47713 
15 mm 28 mm 2mm 11,300 N 36,000 N 13,000 RPM AXK1528 477М6 15mm 28 mm AS1528 42214 
17 mm 30 mm 2mm 11,900 N 39,500 N 12,000 RPM AXK1730 47717 Т7 mm 30 mm AS1730 47715 
20 тт 35 тт 2mm 13,100 N 46,500 N 10,000 RPM AXK2035 47708 20 тт 35 тт AS2035 47716 
25 mm 42 mm 2mm 14,700 N 58,000 N 8,500 RPM AXK2542 477119 25 mm 42 mm AS2542 4ZZL7 
30 mm 47 mm 2mm 16,300 N 70,000 N 7,500 RPM AXK3047 477Р1 30 тт 47 тт AS3047 47718 
35 mm 52 mm 2mm 17,900 N 81,000 N 5, 500 RPM АХКЗ552 477Р2 35 mm 52 mm AS3552 47719 
40 тт 60 тт 3mm 28,000 N 114,000 N 6, 000 RPM 8665484 477Р3 40 mm 60 mm А54060 47781 
45 mm 65 mm 3mm 30,000 N 128,000 N 5.000 RPM АХК4565 472Р4 45 mm 65 mm AS4565 AZZN2 
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Download Available POWER TRANSMISSION 
GRAINGER.COM - Bearings & Bushings 


CAD 


Spherical Plain Bearings 


ELGES double-sealed, spherical plain bearings support high radial loads with 

shocks that would damage rolling element bearings. Transmit motion and 

loads, but allow pivoting to prevent stress on adjacent structure. Suitable for 

supporting hydraulic cylinder connections to structures that can warp or twist. 

Maintenance type has lubrication holes and grooves on inner and outer compo- 422Т9 
nents allowing grease to be pumped through the shaft or housing. 


MAINTENANCE TYPE MAINTENANCE-FREE TYPE 

Width Dynamic Static Load Mfr. Item Dynamic Static Load Mfr. Item 

Bore (mm) Outside Dia. (mm) (mm) Load Cap. (N) Cap. (N) Model No. Load Cap. (N) Cap. (N) Model No. 
17 30 mm 14mm 21,200 N 106,000 N GE17-DO-2RS 47779 48,700 М 81,200 М GE17-UK-2RS 472101 
20 35 тт 16 тт 30,000 N 146,000 № GE20-DO-2RS 47702 67,500 М 112,000 М GE20-UK-2RS 47703 
25 42 mm 20 mm | 48,000 М 240,000 М GE25-DO-2RS 47704 127,000 М 212,000 М GE25-UK-2RS 47705 
30 47 тт 22mm 62,000 N 310,000 N GE30-DO-2RS 47706 165,000 М 275,000 М GE30-UK-2RS 47707 
35 55 mm 25 mm — — — — 210,000 N 350,000 N GE35-UK-2RS 47709 
40 62 mm 28 mm 100,000 N 500,000 N GE40-DO-2RS 47711 277,000 М 462,000 М GE40-UK-2RS 477/2 
45 68 mm 32 mm — _ — — — 360,000 N 600,000 N GE45-UK-2RS 47713 
50 75 тт 35 тт | 156,000 М 780,000 М GE50-DO-2RS 422V4 442,000 N 737,000 N GE50-UK-2RS 47715 
60 90 тт 44 тт 245,000 М 1,220,000 N GE60-DO-2RS 47716 690,000 М 1,150,000 N GE60-UK-2RS 47717 
70 105 тт 49 тт 315,000 № 1,560,000 № GE70-DO-2RS 47718 885,000 М 1,475,000 № GE70-UK-2RS 47719 


id 


Steel Reducer 6L100 
Bushings Inside Item 
Dia. Outside Dia. L No. 

= Pkg. qty. 3 Ain 916 іп 1in 61100 

36in 1 sin 6L101 
Instantly adapt larger bores Vein Yin Tysin 61102 
of various tools (pulleys, 94 in Asin 1 sin 6L103 
gears, sprockets) to smaller - іп Tin 4Х664 1X868 
dia. shafts. Galvanized steel. Sei 9 i ! á in 2013 
34s" open slot for keyway 34 in 1in 1in 2X775 


and setscrew. ain Tin 1594s in 2X653 Daytoni 


Bronze Sleeve Bearings/Bushings 


a Maximum PV: 50,000. 
= Temperature range: -5° to 220°F. 


Dayton| 3ZN23 Oil-impregnated and self-lubricating bearings are high-quality sintered bronze 
у! 
айоу. 
W Inside Outside Item 
UHM -PE Sleeve Dia. Dia. ES No. 
ж JA in 3e in Si in 2X355 қ — 
Bearings — "Vin 35 in in 32M98 - Kit No. 1X968 Contains: 
Vin іп Тіп 2Х380 Inside | Outside 
= Max. PV: 3000 va T1 3 Qty. Dia. Dia. L 
Ув in Yain Ye in 372101 10 Ve E yy 
= Temp. range: -60° to 180°F Inside Outside Item 36 in уіп Tin 1X871 5 ve ж T 
UHMW-PE (ultra-high molecular weight ——Dia- 0. 1 М. | in Яп Яп ЖШ? | руу 1 
к Жіп % in Y in 3ZN23 Yo in % in 1¥%in 1X868 12 Ve E iw 
polyethylene) provides excellent dura- Fin Yain ain 3ZN24 Yain ein іп 1X866 2—5 TA De 
bility and low friction. Self-lubricating 1^ in 2 іп 1 in ЗІМ2І E ип 14 in 180 5 v 3j Tw 
i Н x М 4 |n In в In 4 In In J 7 T 
bearings. Great for applications involv- in Amn Ип 32 | ат — Xin — iin 1X869 5 ж A ia 
ing slow rotational or linear motion. Vain Tin iin 3ZN18 Жіп. Тіп 1%їп 1X872 ar "т TA 
White color. USDA/FDA approved. 1in 1in 1in 3ZN19 56-Pc. Bronze Sleeve Bearing Kit 1X968 


Portable = 


Get Your Bushing Arbor Press 
and Bearing Tools 3ZM98 
on Grainger.com 


Bushing drivers, bearing pullers, bench and 

portable arbor presses, and more are available at 

online. Search for them by name and select from 

our wide assortment. We've even got handy sets р - 

of often-used bushing and bearing tools in plastic т 5 а ; Driver Set 
+ Е 1 ool Set ? 

carrying cases. Find more оп Grainger.com. 1X351 4X083 


Bearing Bushing 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 143 


POWER TRANSMISSION 
Sleeve Bearings 


Bronze Sleeve B 
Bearings/Bushings 
Additional styles and sizes are SAE 660: Cast- 


available on Grainger.com. 


SAE 841: 


Oil-Impregnated—Sintered 
bronze bearings conform 


to ASTM chemical and 


physical properties. Vacuum- 
impregnated with SAE 30 oil 
that provides lubricant which 
is metered from the bearing to 
the shaft during rotation. 

= Max. PV: 50,000 

= Temp. range: 10° to 220°F 


Inside 


Outside 
Dia. 


К ТАШ 
Js in 
s in 
ie in 
36 in 
36 in 
36 іп 
іп 
36 in 
Yo in 
Yo in 
Vin 
Asin 
Ain 
Тв in 
Тв in 
Ths in 
win 
Yo in 
Yin 
vin 
win 
win 
Bin 
vain 
win 
win 
VATI 
іп 
% in 
Hin 
56 in 
іп 
іп 
Yin 
56 in 
іп 
іп 
3A in 
3A in 
3A in 
Ain 
Te in 
3A in 
% in 
Ain 
Min 
Ain 
78 in 
Ain 
7% in 
7% in 
76 in 
Ain 
78 in 
15e in 
Tin 
lin 
Tin 
lin 
lin 
{in 
1 іп 
1 іп 
1 іп 
1 in 
1 in 
1 in 
1 in 
1 in 
1%іп 
Tein 
1% in 


Bronze—Machined 


Flanged 


from continuous- 


cast C93200 bronze. 
Provide a uniform 


bronze structure 


throughout the 
bearing, free from 
porosity and hard 
particle inclusions. 
= Max. PV: 75,000 


= Temp. range: 


-40? to 500°F 
Mfr. Pkg. ltem 
Model Qty. No. 
EP030504 3 128701 
EP030506 3 128702 
EP030508 3 128703 
ЕР040504 З 128704 
ЕР040604 3 128705 
EP040606 3 128706 
EP040608 3  12R707 
EP040610 3 128708 
EP040612 3 128709 
EP040808 3 128710 
EP040812 3 128711 
EP040816 3  12R712 
EP050706 3 128713 
EP050708 3 128714 
EP050710 3 128715 
EP050712 3  12R716 
EP050716 3 128717 
EP050806 3 128718 
EP050808 3 128719 
EP050812 3 128720 
EP050816 3 12R721 
EP050820 3 128722 
EP060804 3 128723 
ЕР060806 3 128724 
ЕР060808 3 128725 
ЕР060810 3 128726 
ЕР060812 3 128727 
ЕР060816 3 128728 
ЕР061008 3 128729 
ЕР061010 3 128730 
ЕР061012 З 128731 
EP061016 3  12R732 
EP081006 3 128733 
EP081008 3 128734 
EP081010 3 128735 
EP081012 3 128736 
EP081016 3 12R737 
EP081020 3 128738 
EP081208 3 128739 
EP081210 3 128740 
EP081212 3  12R741 
EP081216 3  12R742 
EP091112 3 128743 
EP101208 3 128744 
EP101210 3  12R745 
EP101212 3 12R746 
EP101216 3 128747 
EP101224 3 128748 
EP101408 3 128749 
EP101410 3 128750 
EP101412 3 128751 
EP101416 3 128752 
EP101420 3 128753 
EP121408 3  12R754 
EP121412 3 128755 
EP121512 3 128756 
EP121608 3  12R757 
EP121610 3 128758 
EP121612 3 128759 
EP121616 3 128760 
EP121620 3 128761 
EP121624 3  12R762 
EP141812 3 128763 
EP141816 3 128764 
EP161816 3 128765 
EP162008 3 128766 
EP162012 3 12R767 
EP162016 3 128768 
EP162020 3 128769 
EP162024 3 128770 
EP202416 1 128771 
EP202420 1 128772 
EP242824 1  12R773 


GRAINGER. 


ШШЩ 


Inside Outside 


Dia. 


Dia 1 


SAE 841 Flanged 


As in 
Эіп 
Ys in 
VATI 
Vain 
Vain 
Ya in 
Vs in 
Mein 
Js in 
ie in 
Js in 
Hin 
36 in 
36 in 
36 in 
Hin 
36 in 
36 in 
36 in 
in 
Vin 
Vb in 
Vin 
Yo in 
Win 
Vb in 
Vin 
Ye in 
Win 
іп 
Зіп 
in 
Hin 
іп 
Hin 
%in 
Hin 
3A in 
Зд in 
Y in 
% in 
% in 
% in 
Эд in 
% in 
76 in 
76 in 
lin 
Tin 
lin 
Tin 
1 “in 
1%in 
T%in 
Inside 
Dia. 


sin 14 іп 
Hein Yin 
Asin “in 
Yin Yin 
Ain Ain 
Ain in 
Ain іп 
Ain Ain 
Twin Эіп 
Asin Фіп 
ein in 
Yin Ain 
Yin Vin 
Yin Ain 
Yin Yin 
Yin in 
Yin in 
Ain in 
Ain Yin 
Yin {in 
Ain Yin 
Ain Фіп 
Yin Yin 
Yin Ain 
Әйіп {in 
Ain Тиіп 
Ain vin 
Min Yin 
Yin Yin 
Ain Тіп 
Kin Yin 
Ain Ain 
Ain 1in 
Жіп Yin 
Rin Yin 
йїп Vin 
йїп {in 
“іп 1 Vain 
Rin Фіп 
йїп Vin 
Wein Yin 
Тіп іп 
lin Ain 
Тіп in 
lin Tin 
Тіп 1 іп 
1 іп “in 
їйїп Tin 
1 іп Фіп 
1 Жіп 1іп 
1 in 1 іп 
1 Жіп 1 ^in 
1 іп Тіп 
1 іп 1 Жіп 
134 in 1 12 in 

Outside 

Dia. 


SAE 660 


As in 
Yin 
Ya in 
Ye in 
Hein 
9л in 
Js in 
9л in 
% in 
36 in 
36 in 
3s in 
% in 
% in 
ув in 
іп 
% in 
% in 
7А in 
Ae in 
s in 
Ag in 
VATI 
Yin 
Yin 
W in 
Yin 
Yin 
Yin 
Ye in 
Yin 
Yin 
Yin 
VATI 
% in 
Yin 
Ve in 
VATI 
% іп 
Yin 
іп 
іп 
Yin 
іп 
іп 
Yin 
Ye in 
vein 
Jes in 


Ye in 
¥% in 
36 in 
As in 
TAs in 
TAs in 
іп 
Yin 
Yin 
Yin 
Yin 
Yin 
Yin 
"в in 
34e in 
% in 
іп 
Win 
Эв їп 
% in 
% in 
3 in 
56 in 
% in 
ув їп 
Y in 
Hin 
in 
Hin 
Win 
Hin 
Ts in 
Te in 
ТИв in 
% in 
Y in 
% in 
3A in 
34 in 
Y in 
34 in 
% in 
1s in 
1 біп 
Фіп 
Фіп 
1 іп 
Tin 
Vie in 


Flange Flange 


Mfr. 


Dia. Thickness Model 


7л in 
TAs in 
As in 
Yin 
Yin 
Yin 
Yin 
1% іп 
Jie in 
Ae in 
Фвіп 
ТИ in 
ie in 
Te in 
Te in 
TiAe in 
Тув in 
7$ in 
Ain 
Тіп 
Ain 
ЇЗЇП 
% in 
% in 
% in 
Фіп 
Tin 
Tin 
Tin 
{in 
Tin 
Tin 
Tin 
19 in 
1%іп 
1 іп 
1 іп 
Туї 
1%іп 
1 іп 
Tin 
Tin 
Tin 
Tin 
1 іп 
Tin 
Tin 
Twin 
1 іп 
1 іп 
Tin 
1 іп 
1 іп 
1% in 
2in 


Tein 
1 in 


йв іп 
Ўв in 
йв in 
Ўй in 
Vis іп 
Ўв in 
Ve in 
йв in 
Tie in 
Vie in 
Ўлв їп 
йв in 
Vis in 
Ўв in 
Vc in 
Vie in 
Vis in 
Vie in 
Ўлв їп 
Ўв in 
Ys in 
Ve in 
Vin 
Vs in 
Vs in 
Ve in 
Vin 
Yin 
Yin 
іп 
% in 
Жіп 
Vs in 
Yin 
Vain 
Yin 
Vs in 
Yin 
% in 
Ys in 
Ys in 
Эв іп 
Ўв in 
Эв in 
Эле in 
Эв in 
% in 
Win 
іп 
Ув іп 
Yin 
Ys in 
Ms in 
^e in 
Jie in 


Mfr. Pkg. 
Model Qty. 


CB030508 
CB040608 
CB040610 
CB050704 
CB050706 
CB050710 
CB050806 
CB050808 
CB060804 
CB060806 
CB060808 
CB060810 
CB060812 
CB060906 
CB060910 
CB061006 
CB061008 
CB061012 
CB070908 
CB071012 
CB071016 
CB071210 
CB081005 
CB081006 
CB081008 
CB081010 
CB081011 
CB081012 
CB081014 
CB081016 
CB081018 
CB081106 
CB081116 
CB081120 
CB081206 
CB081208 
CB081210 
CB081212 
CB081214 
CB081216 
CB081220 
CB081222 
CB081308 
CB081312 
CB081408 
CB081416 
CB081608 
CB081612 
CB091112 


EF030504 
EF030506 
EF030508 
EF040604 
EF040606 
EF040608 
EF040610 
EF040612 
EF050706 
EF050708 
EF050712 
EF050806 
EF060804 
EF060806 
EF060808 
EF060812 
EF060816 
EF061008 
EF061012 
EF061016 
EF081006 
EF081008 
EF081010 
EF081012 
EF081016 
EF081020 
EF081208 
EF081210 
EF081212 
EF081216 
EF101210 
EF101212 
EF101216 
EF101408 
EF101410 
EF101412 
EF101416 
EF101420 
EF121408 
EF121412 
EF121512 
EF121610 
EF121612 
EF121616 
EF121620 
EF121624 
EF141812 
EF141816 
EF162012 
EF162016 
EF162020 
EF162024 
EF202416 
EF202420 
EF242824 


aga 
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Pkg. ltem 
Qty. No. 


12R645 
12R646 
12R647 
12R648 
12R649 
12R650 
12R651 
12R652 
12R653 
12R654 
12R655 
12R656 
12R657 
12R658 
12R659 
12R660 
12R661 
12R662 
12R663 
12R664 
128665 
128666 
128667 
128668 
128669 
128670 
128671 
128672 
128673 
128674 
128675 
128676 
128677 
128678 
128679 
128680 
128681 
128682 
128683 
128684 
128685 
128686 
128687 
128688 
128689 
128690 
128691 
128692 
128693 
128694 
128695 
128696 
128697 
128698 
128699 
Item 

No. 


131437 
137442 
131443 
137448 
131449 
137451 
137452 
137453 
131456 
131457 
137458 
137459 
137460 
137461 
137463 
137464 
137465 
131467 
13T468 
131475 
137476 
137479 
137482 
137483 
131485 
131486 
137487 
137488 
137489 
137490 
137491 
137492 
137497 
137499 
137501 
137502 
13T503 
13T504 
13T505 
13Т506 
13Т508 
137509 
137510 
137511 
137513 
137517 
137518 
137519 
137524 


Inside Outside 
Dia. Dia. 
SAE 660 (Cont.) 

9 in ШТАШ 
Jis in 3A in 
5$ in 34 in 
іп Ya in 
Yin % in 
Ye in Yi in 
5$ in 34 in 
56 in Ya in 
Yin % in 
іп % in 
5$ in Т9 in 
іп 1s in 
Yin 76 in 
іп 7$ in 
5$ in 75 in 
56 in 7 in 
іп 1^6 in 
іп Tin 

yin Tin 

іп 1 іп 
іп 1 іп 
TVs in Tin 

3^ in % in 
Ain іп 
% in іп 
3A in 76 in 
Yin T6 in 
3A in Тв in 
Эд іп Tin 

% in Tin 

A in lin 

34 in Tin 

Эд іп Tin 

% in Tin 

A in lin 

34 in Tin 

Yin Tin 

% in Tin 

Ain 1 Vein 
34 in Tin 
Yin 1 іп 
Yin 1¥in 
Эд in 1 in 
Ain Tin 

7 in Tin 

Ain Tin 

Жіп Tin 

Ain Tin 

T in 1 cin 
Ain 1¥%in 
Ain 1 іп 
Ain 1¥%in 
Ain 1 іп 
Ain 1 іп 
Жіп 13іп 
Tin 1 іп 
Тіп 1 іп 
lin 1 іп 
Tin lin 
Tin 1 іп 
Тіп 1 іп 
Tin 1%ein 
Tin 1%ein 
Tin 14s in 
Tin 1 іп 
lin 1 іп 
Tin Tin 
Tin 1 in 
Tin Tin 
{in 1 іп 
Tin Tin 
Tin 1 in 
Tin 1 іп 
lin 1 іп 
Tin 1 Mein 
Tin 1594s in 
{in 1% іп 
Tin 136 in 
Tin 1%in 
Tin 1%in 
Tin T%in 
lin 1 іп 
lin 1 іп 
Тіп 1j in 
Tin 2in 

Tsin 1%іп 
Туп Тий 
Тит ТИ 
T%in 1%in 
їйїп sin 
1увіп 1%in 
їйїп 191 
1йїї 1%іп 
Туп 1361 
1увіп 1%іп 
Тут 17sin 
T%in 1%іп 
їйї Yin 
1%іп 1%in 
Тит ТУ 
T%in 1%in 
i%in 1% in 
1%віп 1% in 
19win 1% in 
T¥%sin 1%in 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Mfr. 
Model 


CB091114 
CB091214 
CB101204 
CB101208 
CB101210 
CB101212 
CB101214 
CB101216 
CB101220 
CB101224 
CB101308 
CB101310 
CB101408 
CB101416 
CB101420 
CB101424 
CB101508 
CB101608 
CB101612 
CB101812 
CB101818 
CB111610 
CB121408 
CB121410 
CB121412 
CB121416 
CB121508 
CB121516 
CB121606 
CB121607 
CB121608 
CB121609 
CB121610 
CB121612 
CB121614 
CB121616 
CB121620 
CB121624 
CB121708 
CB121808 
CB121812 
CB121816 
CB122014 
CB141608 
CB141610 
CB141612 
CB141613 
CB141616 
CB141716 
CB141808 
CB141810 
CB141816 
CB142012 
CB142020 
CB142212 
CB161808 
CB161811 
CB161812 
CB161814 
CB161816 
CB161820 
CB161907 
CB161908 
CB161912 
CB162008 
CB162012 
CB162014 
CB162016 
CB162018 
CB162020 
CB162024 
CB162028 
CB162032 
CB162036 
CB162112 
CB162116 
CB162208 
CB162210 
CB162216 
CB162224 
CB162412 
CB162416 
CB162420 
CB162424 
CB163224 
CB172216 
CB182012 
CB182014 
CB182016 
CB182120 
CB182208 
CB182210 
CB182212 
CB182216 
CB182220 
CB182312 
CB182412 
CB182416 
CB182424 
CB182432 
CB182614 
CB182616 
CB192214 
CB192216 
CB192220 


Pkg. Item 
Qty. No. 


3 13T525 
137532 
137545 
137547 
137549 
137550 
137551 
137552 
137554 
137555 
137556 
137557 
137565 
137570 
137572 
131573 
137574 
137578 
137579 
137584 
137586 
137607 
137611 
137612 
137613 
137615 
137618 
137623 
137629 
137630 
137631 
137632 
137633 
137635 
137636 
137638 
137641 
137643 
137645 
137651 
137652 
137653 
137659 
137680 
137681 
137683 
137684 
137685 
137690 
137695 
137696 
137701 
137713 
137717 
137721 
137742 
13Т743 
137744 
137745 
137746 
13Т747 
137748 
137749 
137751 
131756 
13T760 
131762 
137764 
137765 
137766 
137768 
137769 
137771 
137772 
131773 
137774 
137780 
137781 
137784 
137787 
137792 
137794 
137795 
137796 
137804 
137812 
137817 
137818 
137819 
137821 
137822 
137823 
137824 
137826 
137828 
137833 
137837 
137838 
137840 
137842 
137843 
137844 
137853 
137854 
137855 
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О GRAINGER.COM Sleeve Bearings & Bearing Heaters 

«rum m 

Bronze Sleeve Bearings/Bushings 
ae Outside Mfr. Pkg. Item ав ud Mfr. Pkg. Item ше Outside Mfr. Pkg. Item 

L Model Qty. No. L Model Qty. No. L Model Qty. No. 

E 660 (cont) CEE eae SAE 660 cont] 1 SAE 660 (cont) Е = ЕЗ ne 
1%ein 1 еіп i CB192310 1 13T856 i^in 1%in 1%in  CB222414 1 13T952 1%in 1%in 2in CB243016 1 13U024 
19sin 17ein CB192324 1 13T860 1¥%in 1%in 2%in СВ222420 1 137954 170 іп 2in 2in CB243216 1 130033 
Tsin 1 ein 2in CB192716 1 13T872 1%іп  1%in Ain (08222610 1 13T955 1^in 2in 3in CB243224 1 13U035 
iin 1"/ein 2in CB202316 1 13T876 T¥%in 1%іп 1%in СВ222612 1 137956 1¥%in 1%in 2%in 6В263018 1 130051 
T%in 17sin З іп СВ202324 1 131878 1%іп 1%in 2in CB222616 1 13T957 1% in 2in {in  CB263214 1 13U054 
1Иі 1%їп Tin CB202408 1 13T879 19sin 1%іп 3in CB222624 1 13T958 154 in 2in 1%їп __ (08283212 1 120340 
їйї 1%in  1%in (8В202409 1 13T880 T%in 1%⁄in 2in CB222816 1 13T964 1 34 іп 2in 2in CB283216 1 12D341 
1йіп 10іп 1Y^in  CB202410 1 13T881 19*sin 1%іп 3 in CB222824 1 13T967 154 in 2in 2%in (8В283218 1 12D342 
їйї 1%in 1%іп  CB202411 1 13T882 1%іп 1Яіп 4in CB222832 1 13T969 134 in 2in 3in CB283224 1 12D344 
їйї 1%in 1i2in  CB202412 1 13T883 Tsin 1%іп 1%in С(В232614 1 13T977 Thin 2%in 2%in (0В283420 1 12D349 
їйї 1%in  1%in  CB202414 1 13T885 1Zein 1% in 3 in CB232624 1 13T979 1%іп 23in 3in CB283624 1 12D360 
Twin 1%in 2in CB202416 1 13T886 T%cin 134in 2%in СВ232818 1 13T985 їйї 2%in 2%in (8303420 1 12D373 
Twin 1%in 2%in СВ202422 1 13T889 1 біп 1% in 3in CB232824 1 13T986 2in 2 14 in 2in CB323616 1 12D403 
їйї  1¥%in 3in CB202424 1 13T890 Tsin 1% in 4in CB232832 1 13T987 2in 2 15 in 2in CB324016 1 12D416 
Twin Tin 4%in  CB202436 1 13T895 Tein 1%in 3in CB233024 1 13T994 2 in 2%іп 2n (08324000 1 120417 
Тиіп 1%in Sin CB202440 1 13T896 17лвіп 1 1Увіп Зіп 6В233124 1 137999 2in 2 15 in 3in CB324024 1 12D418 
їйї 19in  2in CB202516 1 13T898 Tsin  2in 4 in CB233232 1 130006 2 in 2 Yin 5 in CB324040 1 120422 
їйї 1%іп 1%in (8202614 il 13T904 1%іп 1%in 2in CB242616 1 130007 2%ein 2%іп 5in CB354240 1 12D434 
їйїп 1%іп 2 in CB202616 1 13T905 Twin 11/6іп 2%in (08242722 1 130008 2 йіп 2VWin 3in 0В364044 1 120443 
їйї 1%іп 2%in (8202620 1 137906 iin Tn Tin CB242808 1 13U009 2 віп 294 in 5in CB394740 1 12D471 
Tin 1%іп 3%in  CB202628 1 13T909 Tin T%in Тіп  CB242010 1 13U010 2 віп  3in 394in (0839483: 1 120473 
їйї 1*4in 1Ййіп (8202810 1 131917 їп 194in 1%in (08242812 1 130011 2%іп 2%іп Зіп 6В404424 1 120476 
їйїп 194in 1T%in (08202814 1 13T918 Thin Тўп 2in CB242816 1 13U013 2Win 3in 3 in CB404824 1 12D481 
Tmin 1341 3in CB202824 1 13T923 1^in  1%in 3in CB242824 1 13U016 3in 315 in 9in CB485672 1 11Y938 
THein 1%in 194in СВ212414 1 13T935 їп 1йіп Twin  CB243012 1 13U023 4 in 4% in 4 in CB647232 1 11Y961 


39F028 


[Ed] 45ZM98 


Induction Bearing Heaters 
= 60 Hz 


Can be used on bearings, sprockets, gears, couplings, and sleeves. Raising blocks lift bearing heater crossbar to accommodate larger diameter bearings. 452М98 
includes heat protective gloves rated to 300°F. 


Bearing Max. Bearing Max. Crossbars Mfr. Item 
Voltage Amps 0D Width Temp. Included Model No. 
Bearing Heaters 
120V 17А itin 4 in 250 °F Ya" 2! SC 110V 4Т0Ј6 
240 V 30A 22 in 7 іп 250 °F Т7", 3" ВС 220V 4TDJ7 
240 V 30A 22 in 11 іп 250 °F TH", 3" BCS 220V 39F028 
480 V 20A 22 in 7 Vin 250 °F 14,3 BC 440V 4TDJ8 
480 V 20A 22 in 11 ^in 250 °F 1 V 3 BCS 440V 39F029 
Portable Bearing Heater with Magnetic Probe and Temperature Ime Control Disital Display 
15A 240 120 mm, 4 34 in 302 °F WS, Vo", 34", 158" PV2412 452M98 
Mfr. Pkg. Item 
Description For Use With w H Model Qty. No. 
Optional Bearing Heater Raising Blocks = 
Increases Bearing Max. OD to 14" SC Model Bearing Heaters 2% in 2% in SCRB 2 4TDJ9 
Increases Bearing Max. OD to 32" BC & BCS Model Bearing Heaters 356 in 5in BCRB 2 4TDK1 


ss 


Cone Bearing Heaters 


= 120V, 60/50 Hz 

= 6A, 725W 

= Max. temp.: 248°F 

= cCSAus and CE Certified 


Use heaters on bearings, sprockets, gears, couplings, and sleeves. 


Bearing Bearing Mfr. Item 52HZ27 
ID Range Max. Weight Width Height Model No. 
Includes: Heat Sensitive Marking Crayon and Heat Protective Gloves Rated to 300°F. 
% in to 8% in 15.43 Ib 8% in 9 іп GCS-NCB 52Н727 
Includes: Temperature Control Box and Heat Protective Gloves Rated to 300°F. 
¥% in to 8% in 15.43 Ib 8 »5 in 9 іп GCS-CB 52HZ28 
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POWER TRANSMISSION 
Linear Actuators 


Totally 


Enclosed . е 
Nonventilated елге.) = \ 
1XFY1 pyc e "| .62 
2.12 


Totally 
Enclosed 
Fan-Cooled 

1XFX8 


iud 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


DD Duff-Norton 
Compact Linear , 
Actuators 


= Die-cast aluminum housing 

= Aluminum inner and outer tubes; 
inner tube is keyed and polished 

a Limit switches: nonadjustable 

= Duty cycle: 20% 

= Self-locking Acme screw gear drive 

= Clevis mount 

a ІР66 sealing protection 

Internal limit switches are 

factory-preset. 


CONTROLLER/POWER SUPPLY 


Use for AC applications. Features 
120VAC input and 3 x 24VDC outputs. 


Use with 5FTF2 to 5FTF8 actuators 
only. Battery backup. 6-ft. AC cable. Use 
5FTJ5 to connect actuator to controller/ 
power supply. Actuator movement is not 
synchronized. If using multiple actuators 
on 1 controller, load must not exceed 
capacity of a single actuator. 


HANDSET 

Features 2 buttons with up/down 
arrows and snap-on hook. For use with 
Controller/Power Supply 5FTJ2 only. 
5-ft. cable. 


Speed 
Rated Stroke @ Rated Full Load Retracted Mfr. Item 
General Pur ose Linear Actuators Load Length Load Amps Length Model No. 
12V DC 
| і р 2in 78 in/min 25А біп (125-1-50 — 5FTD3 
1» Linear motion: 10" to 12"; can be applications. For additional stroke 322 Ш 7 inmin 22А Ш 1251100 SETDA 
if РЯ Ті 2 In In/min 5 ІП Li ЫЫ 
modified to shorter stroke lengths modification, remove outer and trans- 27 lb РЕЯ 7B in/min 254 Tom [125-1-200 — SFTDG 
= 115VAC, 60 Hz PSC motor lator tubes and replace with included 9 "yis in 78 in/min 25A 14іп 1125-1-20 ^ 5FTD7 
» Automatic thermal protection driver nut. Single-lead, rolled-thread men Епті 75А Toi Иол STDS 
i В : Тер : Tin 30 in/min 3.5A Sin LT100-1-25 5FTD9 
= Limit switches: adjustable lifting screw for long life and smooth >in 30 in/min 35 A біп [T100-1-50  5FTEO 
= Duty cycle: 25%, 1 min. operation. Built-in worm gear is set 112b 5 2, 22 ШШШ ERES ЕЛІ! 1221-00 THE 
А ; Я 2 In In/min Қ ІП Li шы 
On/3 min. Off max. for quiet gear reduction. Outer tube 7 hy in 30 in/min 35 A 12i — TT100-1-200 — BETES 
= Single right-hand Acme screw protects screw and nut from dust. 9 в in 30 in/min 35A 14іп ІТ100-1-250 БЕТЕ4 
; ; р " 1196 in 30 in/min 35A i6in LT100-1-300 5FTES 
Adjustable internal limit switches Includes capacitor. Zin T2inmn — 35A 6in 17225-1-50  5FTE6 
provide control in positioning 4in 12 in/min 35A 8in LT225-1-100 БЕТЕТ 
T 2251 5% 12 in/min 35A 10їп LT225-1-150 5FTE8 
Item Dimensions 7 2%ҙ in 12 in/min 35A 12 in [T225-1-200 БЕТЕ 
No. | A B с D E G H J L MN 9 14s in 12 in/min 35A 14їп  T1225-1-250 5FTFÜ 
TXFYT | 5.43" 0.382/0.376 1.66" 1.38" 75108 18.92" 18.63" 463" 20" 32 7" 111946 in 12 in/min 35A {ein LT225-1-300 — 5FTF1 
ТХҒХ9 | 5.43" 0.382/0.376" 1.66" 1.38 .75to8" 18.92" 18.63" 463" 20 32 7" 24V DC 
1XFX8|3.94' 0.382/0.376" 1.66" 1.38" 75105 18.94" 19.35 447 20%" 32 VW iin 30 in/min 2A 5 in L[T100-2-25  5FTF2 
{XFX7 | 3.94" 0.382/0.376" 1.66" 1.38" .75 t0 5" 18.94" 19.35 447 20%" 32 VW 2in 30 in/min 2A біп LT100-2-50 БЕТЕЗ 
ТХЕХ6 | 3.94" 0.505/0.500 25 2 105 19" 192" 53 20%" 30609 qin 30 in/min 2A БШ [T100-2-100 — 5FTF4 
Speed 1121b ^ 52955 in 30 in/min 2A 10іп ІТ100-2-150 — 5FTF5 
Rated Stroke @ Rated Full Load Item 7 ?95» in 30 in/min 2A 12 in [T100-2-200 5FTF6 
Load Length Load Amps No. 9 776 in 30 in/min 2A 14 іп L[T100-2-250 БЕТЕТ 
Totally Enclosed Nonventilated 11 %e in 30 in/min 2A 16 in [T100-2-300 ^ 5FTF8 
300 Ib 12 in 19.4 in/min 14А 1ХЕҮ1 Mir. Item 
400 Ib 12 in 8.4 in/min 14À 1XFX9 Description Model No. 
Totally Enclosed Fan-Cooled Accessories 
1,000 Ib 12in 8.9 in/min 1.8A 1XFX8 Controller/Power Supply LC2B-223112 5FTJ2 
1,000 Ib 12 in 20 in/min 42А 1XFX7 39" Extension Cable with DIN Plug ПЕС 5FTJ5 
1,300 Ib 10 in 8.9 in/min 42А 1XFX6 Handset LH1-111-1016 5FTJ3 
» Aluminum alloy housing W. 
H rner’ 
Linear Actuators = Totally enclosed апе 
Speed 12V DC 24V DC nonventilated motor 
Rated Stroke @ Rated Rotracted Fall Load Hem Fall Load [Um = 25% duty cycle 
oa eng oa eng mps 0. mps 0. А 
M-Track 1 Series = Clevis mount 
2in 27і/тіп бИ | 45A 186681 — -- — 
100 Ib 2 in 20 in/min 6 4 д абер 224 185684 M-Track 1 Series—Compact, self-contained 
K2 Series M-Track Series n in/min СШ = 5 5 ioni i 
біп  30inmin 10 іп | 45A 186683 23A 186686 design is excellent for use in small spaces. 
" «901 12V DC 24V DC 115V AC Typical uses include throttle control, air vent 
Rated troke Rated Retracted Full Load Item Retracted Full Load Item Retracted Full Load Item i j i ition 
Load Length Load | Length Amps No. Length Amps No. Length Amps No. opening, remote window/mirror positioning, and 
K2 SERIES gate opening. 
4in 60in/min| 10 Ип 25A 186641 10Иіп 13A 186651 ibin БА 180661 i 150? 
біп 60in/min| 12 in 325A 180042 12/4 13A 188652 iin — 5A — 486662 = Max. ambient temp.: 150°F 
6001 — 8in 60in/min 14 Vain 25A 18643 Тп 13A 180653 ign 5A 186663 » Limit switch: nonadjustable 
12in 60in/min| 18%in 25A 180644 18 Йіп 13A 180654 23in 5А 180664 
i8in 60in/min 2474in 25A 180645 24⁄4in 13A 180655 29in БА 180665 4 1 А 
4in 30іп/тіп 10 /іп 25A 180646 | 10'4in 13A 180656 i5in 5A 186666 K2 Series—Hybrid nut and screw design - 
біп 30in/min 12 йіп 25A 186647 12%in 13A 180657 17 in БА 186667 requires no brake. Intended for severe applica- 
1,20016  8in 30іп/тіп 14%in 25A 180648 14Йїп 13A 180658 igin 5A 186668 А ін 
12in 30in/min 18 іп 25A 186649 18%in 13A 186659 23in — 5A 186669 tions such as fertilizer gate control, mower 
18іп 30іп/піп 24 іп 25A 180650 24V.in 13A 186660 29in 5A 186670 decks, and implement lifts. 
K2X SERIES ; 11402 
4in 54in/min 12in 25A 186750 i2in 13A 186760 15іп БА 186770 " Hae ae temp: 140 A tabl 
біп 54in/mn| 14in 25A 186751 i4in 13A 1860761 izin 5А 180771 = Load-limiting Clutch: nonadjustable 
1,2000 8іп  54in/min| 16 in 25А 186752 16in 13A 186762 19 in 5A 186772 K2X Series—Ball screw with load control wrap 
12іп 54in/mi| 20in 25A 186753 20in — 13A 186763 23in — 5A 186713 à қ 
18in 54in/min 26in 25A 186754 Әбіл _ 13A 186764 29in БА 180774 spring brake. Excellent for severe, high-load 
4in 30in/mi| 12in 25A 180755 12іп 13A 186765 15 in 5A 186775 applications such as commercial mower decks, 
біп 30in/mn| 14in 25A 186756 i4in 13A 180766 Ті 5A 186776 | ` 
2,2001b 8іп 30іп/тіп 16in 25А 180757 i6in 13A 180767 19їп 5A 186777 Spray booms, and construction equipment. 
i2in 30ivmin 20in 25A 180758 20in 13A 186768 23n 5А 186778 = Max. ambient temp.: 140°F 
i8in 30in/min 26in 25A 180759 26in — 13A 180769 29in 5A 186779 » Load-limiting clutch: nonadjustable 
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POWER TRANSMISSION 
Linear Actuators 


D Duff-Norton 


Industrial-Duty 
Linear Actuators 


= Higher speeds and duty cycles 

= Aluminum housing 

= Can replace pneumatic and hydraulic cylinders 

= Limit switches and clutch: adjustable 

= Double male clevis mount 

Dependable systems are designed to handle the rated 
load in tension and compression applications. Fast 
installation. Belt-driven models have a stainless steel 
translating tube. Gear-driven actuators have a zinc- 


plated translating tube. 12VDC models have permanent C. Gear Driven 
magnet motors. 115VAC thermally protected actuators 5ZC41 
have 60-Hz permanent split capacitor motors. 
Speed 
Rated Stroke © Rated Duty Full Load Retracted 
Key Load Length Load Cycle* | Voltage Amps Length B C 
Double Clevis Mount, Belt Driven with 2 External Adjustable Reed Limit Switches 
A 100 Ib 4in 42in/min 25% 12V DC ТА 8% in lin 2.15 in 
A 100 Ib 8in 42 in/min 25% 12V DC ТА 12% in 1in 2.15 in 
A 100 Ib 12 in 42 in/min 25% 12V DC TA 16%in | fin 2.15 in 
A 250 Ib 4in 24 in/min 25% 12V DC ТА 9і | 18in 2.88 in 
A 180] 8i  24inmin 25%  12VDO 7A 3n | 18in 288i 
A 250 Ib i2in  24in/min 25% 12V DC 7А 17іп 18in 2.88 in 
Double Clevis Mount, Gear Driven with Adjustable Travel/Load Limiting Friction-Disc Clutch 
B 500 Ib 6in 42 in/min 18% 12V DC 11A 14 A in 1.38 in 1.69 in 
B 500 Ib 12іп  42in/mn 18% 12VDC 1А 20%in | 138in  7.69in 
B 500 Ib 18 in 42 in/min 18% 12V DC 11A 26 Жіп 1.38 in 1.69 in 
Double Clevis Mount, Gear Driven with 2 Internal Adjustable Limit Switches ara mme 
B 500 Ib 6 in 35 in/min 28% 115/ АС 2.2A 14% in 1.75 in 8.19 in 
B 500 Ib 12 in 35 in/min 28% 115V АС 22А 20 Yin | 1.75in 8.19 in 
B 500 Ib 18 іп 35 in/min 28% 115/ АС 22А 26 “in | 1.75in 8.19 in 
C 1,500 Ib 6in 50 in/min 17% 115/ АС 65A 20in | 2.12in 5.75 in 
C 1,5000 12іп 50іп/тіп 17%  115VAC 65A 26in | 2.12im  5.75in 
C 1,500 Ib i8in  50in/mn 17%  115VAC 65А 32in 212i 575 


А, Belt Driven 
52С47 


B. Gear Driven 
52С29 


——————— RETRACTED DIMENSION 


DIAMETER D 
Dimensions 
Mfr. Item 
D E F G Model No. 
0.25 in 1.08 in 0.63 in 5.25іп | TMDO01-1906-4 52045 
0.25 in 1.08 in 0.63 in 5.25іп | TMDO01-1906-8 57046 
0.25 in 1.08 in 0.63 in 5.25іп | TMD01-1906-12 — 52644 
0.25 in 1.59 in 0.75 іп 6.06in | TMD02-1906-4 57048 
0.25in 1.59іп 0.75in — 6.06in | TMD02-1906-8 52049 
1 


0.25 in 0.75in  6.06in | TMD02-1906-12 — 5ZC47 
051in —132in  075in  327in | MPD6405-6 527634 
051in —132in  075in  327in | MPD6405-12 57632 
051in —132in  075in  327in | MPD6405-18 527633 


051in  172in 0.75іп 5.60іп | GMPB6905-6 57631 
051in  172in  075in  5.69in | GMPB6905-12 57029 
051in  172in  075in  5.69in | GMPB6905-18 57030 
075in 23іп iin  1575in | SPA6415-6 52643 
075in 23in iin 15.751 | SPA6415-12 52641 
075i 2.3in iin 15.75in | SPA6415-18 527042 


* Duty cycle is based on 75°F ambient temperature. To prevent motor overheating, the actual operating time should be equally spaced throughout any period of elapsed time. 


D Duff-Norton 
Commercial-Duty T 
Linear Actuators Clevis 


1DAV6 
= Lower duty cycles 
= Die-cast aluminum housing 
= Can replace pneumatic and 

hydraulic cylinders 
= Limit switches: adjustable 
Clevis-mount models have nonventilated 
enclosures. They feature a cross hole in 
the extension tube to speed installation. 
AC models have totally enclosed, perma- 
nent split capacitor motors with auto 
thermal protection and onboard capaci- 
tor. DC models have permanent magnet 
motors without thermal protection. 


2DGF8 motor is totally enclosed nonven- 


B. Female 
Clevis 
1DAW6 


tilated. The actuator installs easily with ы 
pipe mount on the housing and а spheri- 
cal rod end on the extension tube. 
Speed 
Rated Stroke € Rated Duty Full Load ^ Retracted 
Key Load Length Load Cycle* Voltage Amps Length B 
Male Clevis Mount, Gear Driven 
A 450 Ib 4in 16 in/min 17% 115/ АС 14A 11 Yin 1.46 in 
A 450 Ib 8in 16 in/min 17% 115V АС 14А 15 іп 1.46 in 
A 450 Ib 12 in 16 in/min 17% 115/ АС 14А 19 ^ in 1.46 in 
A 560 Ib 4in 13 in/min 17% 115/ АС 14А 11 ^in 1.46 in 
А 560 Ib 8in 13 in/min 17% 115/ АС 14A 15 Yin 1.46 in 
A 560 Ib 12 in 13 in/min 17% 115/ АС 14А 19 ^ in 1.46 in 
A 675 Ib 4 in 9 in/min 17% 115V AC 14A in | 146in 
A 675 Ib 8in 9 in/min 17% 115/ АС 14А 15 Y^ in 1.46 in 
A 675 Ib 12 in 9 in/min 17% 115/ АС 14А 19 Yin 1.46 іп 
Female Clevis Mount, Gear Driven 
B 675 Ib 12 in 13 in/min 17% 12V DC 10A 19 ^ in 1.46 in 
B 675 Ib 24in — 13in/mn 17% 12V DC 10A 31 іп | 146in 
C 675 Ib 12 in 16 in/min 17% 115/ АС 1.6A 19 ^ in 1.46 in 
C 675 Ib 24 in 16 in/min 17% 115/ АС 1.6A 31 V» in 1.46 in 
Pipe and Rod End Mount, Gear Driven 
D 660 Ib 24 in 9 in/min 17% 115/ АС 14А 38 % in 1.46 in 


Get More Online 
For our full selection of 


Machine Screw Actuators 
go to Grainger.com. 


C. Female 
Clevis 
1DAW8 


|*— — RETRACTED DIMENSION — — — —^ 
Ц 
} © 
| DIAMETER D 
Dimensions 
Item 
C D E F G No. 


4.54 in 0.39 in 
4.54 in 0.39 in 
4.54 in 0.39 in 
4.54 in 0.39 in 


1.77 in 0.79 in 6.72 in 1DAV6 
1 
1 
1 
4.54 in 0.39 in 1 
1 
1 
1 
1 


7 
їп  079in  672in ШАУ? 
Trin 079in  672in 1DAVB 
J7in  079in 672in 1DAV9 
J7in  079in 672in  1DAWI 

454in 0.39 in 7 

4.54 in 0.39 in 7 

4.54 in 0.39 in 7 

4.54in 0.39in 7 


Trin 079іп  6.72in ШАМ? 
JTin 079іп  672in  1DAW3 
Trin 079in  6.72in  1DAWA 
тїп 079in _ 672in  1DAWS 


454in — 039in  — 167in  173in 704in  1DAW6 
454in — 039in 167in  173in  704in  1DAWT 
454in — 039in 1/7in  173in 672in  1DAWG 
454in — 039in 177in 173іп 672in  1DAW9 


4.54 in 0.512 in 1.67 in 1.43 іп 1.1 in 2DGF8 


* Duty cycle is based on 75°F ambient temperature. To prevent motor overheating, the actual operating time should be equally spaced throughout any period of elapsed time. 
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POWER TRANSMISSION Scan. Order. Done. >- |7 
Vibrators Details on page A1. 


Electric Vibrators 


SPRT Series 


4HR16 ; > Р 
Dayton—Quiet-operating units have а 
pressurized aluminum housing and feature 
prelubricated bearings; oversize vacuum- 
impregnated windings that withstand vibration 
: and high centrifugal force; and steel end caps. 
2P Series SPWT Series | (soin bins, chutes, hoppers, screens, feeders, 
6L740 4HR18 A : 
compaction tables, and concrete pumping. 
Force Voltage Overall Dim. Bin Wt. Mfr. Item . . 
Rating. VAC Phase Amps Speed dBA L Ww H Cap. Model No. Dayton Micro models are compact for use in 
Dayton Micro with TENV Motor small spaces 
20 Ib 115V AC 1 0.8 3600vpm 76 [| 5%in 3%in  3in | 13216 1DYN5 _ 1DYN5 - 21 : А : 
64 Ib TSVAC 1 0.8 3600урт 76 | 5%in 4%in Зіл | 704lb  1DYN6 ШҮ "Force adjustable with eccentric weights 
143 Ib 115V AC 1 0.55  3600vpm 60 | 6%in 4У6іп 3%in |1,433lb 23ү181 23Y181 (except 1DYN5 is not adjustable) 
DaytonneitiXEHIMeton » Continuous duty at 10096 output force 


115V AC 1.08 3600 урт 76 8/4in 5%in_ 5%in |1,300 lb 1DYN1 1DYN1 


15710 530760 AC 
115V AC 
230/460V AC 
115V AC 
230/460V AC 
115V AC 
230/460V AC 
117716 230/460V AC 
1766 Ib 230/460 AC 


0.36/0.18 3600 урт 76 8/4in 5%їп 5%in 1,300 |р 1DYL3 1DYL3 ies—Hiah- ы 
1.3  3600vpm 76 8%in 5%in 5%in |2430 1DYN2 1DYN2 VIBCO 2P and АР Series—High-heat 


036/018 3600vpm 76 | Вип 5%in 5%in 2,300  1DYL4  1DYL4 resistant winding and oversize bearings 
262 3600vpm 76 | 97&in 5%in 6%in 41708 — 1DYN3  1DYN3 help improve safety and extend service life. 
0.70/0.35 3600vpm 76 | 8%in 5%in бип |41700 — 1DYL5  1DYL5 - А à 
343 -3800vpm 76 | 0m 6%іп Tin |74209 TDYN4 ШҮ — le inal box offers easy connection and 
0.90/045 3600vpm 76 | 10in 6%in 7іп |71201:  1DYl6  1DYLe Change of voltage. Meet ASTM and ASME 
1.94/0.97 3600 урт 76 | 13%in 6%in 8іп |11/701b  1DYL7  1DYL7 standards. 
3.00/1.50 3600 урт 76 |12%іп 9%in 8 %in |17,6401b 108 1DYL8 
22331b 230/460/ АС 3.90/1.95 3600vpm 76 15%іп 8%in 8 Yin |22330b 1DYL9  1DYL9 ОР models are designed for use on bins 


1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
Е 3 
VIBCO 2P & 4P Series with TENV Motor ini л i 
50 to 100 Ib 115V AC 1 0.5 3600 үрт 60038 7%in 4%in 5 in 750 Ib 2P-75-1 6L738 containing fine to granular materials, to pack 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 


209 Ib 


417 Ib 


71210 


50 to 200 Ib 230/460/ AC 1.0/0.5 1800vpm 60 | 11%in 534in 6%in |3,0001b  4P-350-3 4НВ70 coarse materials, and to consolidate concrete. 
115V AC 
460V AC 

115/230V AC 

230/460V AC 


0.5 3600 үрт 63038 8 еіп 4 Ve in sin 1,500 2P-100-1 4HR27 


10010 750 07 3600 үрт 63831 8%іп 4 %in 5іп |1500 2P-100-3-460V 4HR29 “АР models are designed for bins containing 


D 
D 
D 
6.0/3.0 1800vpm 63 | 13%in буп 7%in |7.0001b  4P-700-1  4HR77 lumpy or sticky materials, to pack light fluffy 
D 
D 
D 


100 to 500 Ib 


1.2/0.6 1800vpm 63 13%in 6%in  71^in | 7,000 4P-700-3 6L745 materials, and for typical screen vibrator uses 
Д $ 


115/230V AC 5.0/2.5 3600 үрт 64031! 13 ⁄%2in_6%2in__7%2in | 9,000 2P-450-1 6L743 


100 to 1100 Ib 


230/460V AC 1.2/0.6 3600vpm 64@3ft| 12%in 6%2in 7 in | 9,000 2Р-450-3 61744 » Adjustable eccentrics for 


j 
ft 
100 to 175016 115/230V AC 8.0/4.0 3600vpm 708.28 15 йіп 7%2in 8%іп |17,000lb 2P-800-1  4HR46 easy change of force 
230/460V AC 2.01.0 3600 үрт 702.28 14%in 7%in 8%іп |17,000lb ОР-800-3 4НВ47 = Continuous duty motor 
13010 250 Ib VAC 180 3600 урт 63@3ft 10%in 4%in 6 иіп | 3,000lb 2Р-150-1 61739 : 3 , 
230/460V AC 0.603 3600vpm 63031 10%in 4%in 6 Vain |3,000lb 2Р-150-3 61740 = Oversize electric motor for higher 
18019 400 1b _115/230V AC 3.0/1.5 3600vpm 62028 11/іп 534in  634in 4,5000 2Р-200-1  8L741 safety factor (watts/Ib. impact) 
230/460V AC 1.0/0.5 3600vpm 62028 11%in 534in 6%in 4,5000 2Р-200-3 61742 
250 10 80010 230/460V AC 12/06 1800vpm 63 | 15%in 6%in 7%іп |10,000lb 4P-1000-3  4HR6O VIBCO Small-Impact Line—Designed to 
VIBCO SPR Small-Impact Line with Open Motor Я 
Shib TIVAC 1 Od. i80wpm 60 | 5in 5п 33i | 150b  SPR20 дна; _2Ctivate small hoppers, screens, chutes, tables 
115V AC 1 07/42 3200vpm 60 5in 5іп  3%in | 200b  SPR-21 6L727 and filling machines where a small shake is 
EI Ema = = МИР 1600 60 7i біл 4v%in |2508 — SPR-40 61728 heeded- compat, noiseless vibrators һар 
A vpm In In 4 |n - Я i i Е 
iib TIBVAC —— 1 — 127/064 320m 60 | 7n біп йіп | 600b  SPR-60 61729 _ Provide controlled flow of all materials, includ 
115V AC 1 127/064 3200vpm 60 7in біп 4йіп | 6000  SPR-60HD  4HR13 ing fine powders, flakes, pills, bottle caps, and 
-— 115V AC 1 136/04 3200 урт 60 Tin біл 4Йіп | 800b SPR-80 61734 jars. Meet ASTM and ASME standards. 
_ 115V AC 1 136/064 3200vpm — 60 Tin біл 4 %in 800І) — SPR-B0HD 4НВ14 
VIBCO SPRT Small-Impact Line with TENV Motor Heavy-duty 4HR13, 4HR14, 4HR16, and 
20 Ib 115V AC 1 0.6/0.24 3200 vpm 60 бі Біл 3%in | 200b  SPRT21  4HRÍ5 | ; 
БОЁ TSVAC i 06/024 3200vpm 60 | 5%in біл 40іп | 6000  SPRT-60 61731 4HR17 have oversize bearing, and the end bell 
115V AC 1 0.6/0.24 3200vpm 60 |5 0іп  6in 4йіп | 60010 5РВТ-60Н0 4HR16 is cast iron for extra-long life. 
ЗБ 115V AC 1 08024 3200vpm 60 | 5%in біт 4и | 800b  SPRT-80  6L732 т Speed and force can be adjusted 
115V AC 1: 06/024 3200vpm 60 | 5%in біл 4%in | 8000 SPRT-80HD 4НВ17 қ Я 
VIBCO SPWT Small-Impact Line with Non-Ventilated, Totally Enclosed, Watertight Motor with rheostats or speed adjusters 
20 Ib 115V AC 1 0.7/0.32 3200vpm — 60 5 %іп 5%in 6%in | 200b — SPWT-21 4HR18 = 4HR18 and 4HR19 have a continuous- 
80 Ib. 115V AC 1 0.7/0.32 3200 урт 60 5%in Sin 6%in | 80010 SPWT-80 АНА19 Ҙ duty motor with convenient 115V plugin 


VIBRA 


Electric Vibrators with 
Adjustable Speed and Force 


a Continuous duty 950 to 2500 vpm 

= Intermittent duty 2500 to 4000 үрт 

= 1 phase 

Heavy-duty vibrators' easy speed/impact dial control helps keep even hard- 
to-move materials in motion. The 115V plug fits standard outlets; with the 
TENV housing, these vibrators are great for outdoor and indoor use. 


Mfr. Item 
Model No. 


6L736 
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POWER TRANSMISSION 
Vibrators 


12VDC Vibrators 


Battery-operated units are great for mobile applications. They are 
totally enclosed, watertight, and weather-resistant for use on farm 


Dayton| 


equipment, heavy dump trucks, tailgate spreaders and salters, concrete pumps, and screens. 
Also for cleaning and to aid the flow of material from bins and chutes. Big Bertha standard dump 


truck vibrator 6L765 comes with a wiring and mounting kit. 


Force Overall Dim. Bin Wt. Mfr. 

Rating Amps Speed dBA w H Cap. Model 
Dayton Continuous Duty 

11016 6.60 3000 үрт 76 8 in 5 Yin 5%in | 1,1000 — 1DYN7 

437 |b 13.30 3000 үрт 76 8% in 6 v» in оп | 4,370lb — 1DYN8 
VIBCO DC Series Continuous Duty 

100 Ib 12/6 4000 урт 72 6 іп біп 4 sin | 1,000lb 06-100 

300 Ib 14/7 4000 үрт 73 8 іп 4 Vis in 4%in | 20000 06-200 

350 Ib 16/8 4000 үрт 74 9in 4Visin 5%sin | 30000 06-300 

400 Ib 22/1 17000 урт 75 8 іп 47іп 4 еіп | 4,00015 06-4507 
VIBCO DC Series Intermittent Duty E 

700 Ib 25/13 6000 үрт 75 7¥%in 5%іп 5%віп | 7,0001В —DC-700 

100010: ^ 32/16 5000 урт 82 itin  5%іп  6%in |10,0001b DC-1600 

3500 Ib 105/75 4000 үрт 70 itin 10% іп 9 in |35,000]b DC-3500 


* Duty based on 30 min./hr. } Duty based on 15 sec./min. 


488H55 
d 
Мусо. 
Internal Concrete Vibrator 
= 115VAC, 15A, 3 HP 
Motors can drive any head and shaft combination, for a convenient, consolidated 
solution. Square-head technology provides consistent, outstanding finishes with 
easy-to-use operation. Rugged, highly durable construction. 
Force Head Shaft Max. Cubic Mfr. Item 
Rating — Speed Size Length Yd. per Hr. Model No. 
Electric Vibrators 
7 W995G1T-100-7  488Н55 
300 Ibf 1in 10 7 W995G1T-100-10 488Н56 
14 W995G1T-100-14 488Н57 
7 W995G1T-138-7 488Н58 
1% in 10 12 W995G1T-138-10 488Н59 
+100 br 10,500 14 W995G11-138-14 488Н60 
i vpm 7 W995G1T-175-7 488Н61 
1% in 10 16 W995G1T-175-10 488Н62 
14 W995G1T-175-14 488Н63 
7 W995G1T-200-7  488H64 
2,500 Ibf 2in 10ft 20 W995G1T-200-10 488Н65 
148 W995G1T-200-14 488Н66 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Internal Concrete Vibrator Motor 
Square Heads and Flexible Shafts Sold Separately W995G1T 488H67 
Square Vibrator Heads 
1іп Sq. W877-526 20CL38 
136 in Sq. W878-533 20CL39 
1% in Sq. М/878-540 20140 
2 in Sq. 1878-563 20CL41 
Vibrator Flexible Shafts For Use With 1 in Square Heads 
7ft W988-907 20CL42 
10ft М/988-010 206143 
148 W988-914 20CL44 
Vibrator Flexible Shafts For Use With 1% in to 2 in Square Heads 
7ft W989-507 20С145 
10ft М/989-510 200146 
148 М/989-514 20147 


Fluidization Nozzles and 
Vibrating Bin Aerators 


Fluidization Nozzle—Emits 
a continuous low-pressure air 
flow to keep dry powders and 
granular products moving effi- 


slight vibration on the silo wall to aid flow of fine p 
inside silos or bins. Will not damage silos. 244968 


Bin Aerators—Devices combine product aeration with an additional 


construction is for use in more demanding applications. 


VIS 


Item 
No. 


1DYN7 
1DYN8 


4HP57 
6L769 
4HP59 
6L768 


4HP60 
6L766 
6L765 


— + 


Pneumatic 
4HP68 


Electric 
4HP70 


vil 


Internal 
Concrete 
Vibrators 


Pneumatic—Low-maintenance vibrators offer high force performance with low 
air consumption and only 1 moving part. Each includes 10-ft. hose. 


Electric—Portable, lightweight, and easy-to-carry machines come with a 
shoulder pack for extra convenience. 

= 11,000 vpm 

= 115VAC plug-in with waterproof switch 


Force CFM Speed Head Size Мах. Cubic Mfr. Item 
Rating © 80 рѕі © 80 рѕі (Dia. x Length) Yd. per Hr. Model No. 
Pneumatic 
450 Ibf 21.5 18,000 vpm 1% in x 10% in 20 KA-1-3/8 4НР67 
800 Ibf 26 17,000 vpm 1% in x 11% іп 35 КА-1-3/4  4HP66 
2,100 Ibf 36 16,000 vpm 2% in x 13 in 40 KA-2-1/2 4НР68 
3,200 Ibf 40 16,000 vpm 3inx15in 42 KA-3 4HP69 
Force Head Size Shaft Мах. Cubic Mfr. Item 
Rating (Dia. x Length) Length Үй. per Hr. Model No. 
Electric 1 72 hp, 15 АМР 
i R 7ft JVS7-1-1/4 4HR11 
SUD Minx 14 in oF 8 JVS0-i-1/4 — 4HP96 
К F itt JVS7-1-1/2 4HR10 
dad TAinxi4in —jiog 12 JVS10-1-1/2  4НР95 
Electric 2 72 hp, 17 AMP 
760 Ibf 1% іпх 14 in 10 ft 12 ACE10-1-1/2 4HP70 
i 4 itt ACE7-1-3/4 4HP91 
1,100 Ibf 1% in x 14 in 101 24 ACE10-1-3/4 АНР71 


um 


owdery materials 
Stainless steel 


ciently through bins or silos. = FDA 177-2600 Approved 244265 
Air Overall Dim. Item 
Consumption Material Inlet Port L w H No. 
Low Pressure Fluidization Nozzle 
0.03 cfm @ 2.9 PSI Polymer ж 196 196 2% 244965 
Vibrating Bin Aerators 
8.82 сіт @ 87 psi Aluminum E 4% 4% 2% 244967 24A967 
8.82 сіт @ 87 psi Stainless Steel ж 4% 4% 2% 24A968 
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d Mounting Brackets and more Vibrator Accessories on Grainger.com. 


4HT14 


VIBRATORS 


Hydraulic Vibrators 


= Adjustable speed 


Unaffected by dirty, muddy, or wet locations, hydraulic vibrators offer a low-cost solution for OEM applications. 
They produce high-frequency vibration with low noise levels and can be mounted in any position. 


Force Rating GPM G Speed @ Overall Dim. Bin Wt. Inlet/Outlet Mfr. Item 
€ 1000 psi 1000 psi 1000 psi L Ww H Cap. Port NPT Model No. 
488 Ib 6.5 1,400 vpm 5 “in 3 in 4 36 in 3,320 Ib іп В-190 4HT14 
534 Ib 6.5 5,800 vpm 7in 3 36 іп 5 іп 3,970 Ib Vb in B-250 4HT15 
617 Ib 7 5,300 vpm 6 іп 3 56 іп 5 віп 4,450 Ib Yin B-320 4HT16 
Pneumatic Railroad Carshakers VECO 
VIBRATORS 


= Max. 100 psi 

= 1" NPT inlet port 
Heavy-duty rotary vibrators can move even the most stubborn materials, with 30% 

less air consumption than comparable piston vibrators. Lightweight, portable, and easy 
to handle, they fit all standard wedge brackets on railroad cars. Virtually noiseless 
operation. 

6L764 is designed for unloading grain, cement, and similar materials. It includes an 18" 
flex hose with muffler and quick-disconnect fittings. 

4HV43 handles materials with moisture content as well as salts, clay-lime lumps, and 
like materials. 

CFM@ Speed @ 
80psi 80 рѕі 
48 7,200урт 178 | 8%in 8%in  9*4in | 
58 8%in 8%in  976in 


Overall Dim. 


Force 
Rating 
7000 Ib 

7200 Ib 


CCW-5000 61764 
SVRWS-6500 4НМ43 


ша 


Silent Pneumatic Turbine Vibrators 


Turbine has integrated flyweights that rotate on 2 oversize ball 
bearings. Units provide high-frequency, controllable speed, 
and low-amplitude, gentle vibration. Aluminum housing. For 
use with applicators, silos, hoppers, piping, and chutes. 


Force Speed @ Speed @ Bin Wt. Inlet Outlet Item 
Rating 60 psi . 80psi — — | L W Cap. Port Port Muffler No. 
581 Ib 20,000 vpm ) 21,000 урт Yin 1% in 5,810 Ib Yin МРТ Y in BSPP Included 1DYP6 
659 Ib 28,500 vpm 10.1 31,000 vpm 61 4% in 156 in 2%in | 6,590 Ib Yin МРТ JA in BSPP Included 1DYP5 
— T157 Ib 19000vpm | 16 23,000 үрт 66 5 in 2 Ain З іп | 11,5701lb Yin МРТ Y4 in BSPP Included 1DYP7 
1718 Ib 12,500 урт | 265 14,500 vpm 67 6% in 2% in 4in | 17,180 Ib 38 in NPT ¥% in BSPP Included 1DYP9 


[Y CLEVELAND 


VIBRATOR COMPANY 


Silent Pneumatic Turbine Vibrators 


Acetal plastic and stainless steel body construction. Great for use 
in cleanroom and other sterile environments. Have very low air 
consumption to force ratio. Grade 5 mounting, fasteners included. 


18K887 Vo lubrication required. 


Force CFM@ = Speed @ dB @ CFM@ Speed @ dB @ Overall Dim. Bin Wt. Inlet Outlet Mfr. Item 
Rating | 60psi 60 psi 60 psi_ L w H Cap. Port Port Muffler Model No. 


80psi 80psi 80psi 
78 


0.61  19250vpm 74 0.81 20,000 vpm “Thin zin іп 1001b #10-32 UNF #10-32 ОМ Included —CVT-P-1 | 18K887 


25lb | 11  20500vpm 64 14  20900vpm 85 | 1%in “шіп 1%2in| 2001b 710-32 UNF £10-32 UNF Included  CVT-P-i0 18К888 
47b | 22 10,580урт 79 | 28 11,300 үрт | 2%п ivin 1%in | 3000 %inNPT  %inNPT Included  CVT-P-30 18К889 
14711 28  6280vpm 745 3.6 6,560 үрт [4%їп 2Vein 21/віп| 2,0001b іп NPT Vein NPT Included 18K890 


150 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
mmc с а 


НІШ 


Download Available 
GRAINGER.COM 


CAD 


VAL CX) 


VIBRATORS 


Silent Pneumatic Turbine Vibrators 


Vibrators make no more noise than an 
electric motor. Maintenance-free, no 
lubrication required. Use 30% less air 
than comparable pneumatic vibrators and 
outlast ball and piston vibrators 3 to 1. 


VS Series—For rough applications 
or where exhausted air will not affect 
production. Simple, compact design. 


BVS Series—Threaded exhaust for 
closed-air environments and other appli- 
cations where exhausted air must be 
remotely discharged. 


BBS Series—For continuous duty in 
small applications such as parts feeders, 
tracks, and foundry matchplates. Versatile 
1-bolt mount. 


CCF/CCL Series—For heavy-duty appli- 
cations on large bins, hoppers, chutes, 
packing tables, screens, and concrete 
forms. 


vibrator 30FW88 designed for higher tempera- GIO Series 
ture applications. Washdown-safe. 14K260 
Force Speed dB Overall Dim. Bin Wt. Inlet Outlet Mfr. Item 
Ratin @ 80 psi © 80 psi Port Port Muffler Model No. 
ast Iron Housing 
0b [ 2 2, 000vpm_ 6 | = — | 8 In Ш Ш 00 Ib ^ in NP = nciuded VS-100 AHV 
75 lb 2 8,000 vpm — 750 Ib біп NP — Included VS-130 6L746 
160 Ib 2.3 10,000 үріп - 1,600lb Yin NP — Included VS-160 4HV36 
270 Ib 5,0000 — % in NP = Included VS-190 6L747 
500 Ib 5,000]b % in NP — Included Ү5-250 61748 
600 Ib 7,000 Ib__% in NP = Included Ү5-320 61749 
725 Ib 7,250 Ib__% in NP = Included VS-380 6L750 
900 Ib 90001b Ут NP = Included VS-510 6L751 
00016 | 18 4,000 vpm - | 21 500 vpm 77 | i 41 8 0.00010 У in NP — ncluded VSP-510 AHV 
BVS Series, Cast Iron Housing 
20b | 2 12000wm $66 | — 34 à—  — |3%і 1%in 2/70! 2000 Yin NPT %inNPT — 1A325 BVS-60 A4HV01 
75 10 175900 Zin NPI “in NPT 1A326 BVS-130 61752 
160 Ib 1,600 lb Уі NPT Yin NPT — 1A327 BVS-160 4HT96 
270 Ib 2,7000) Ут МРТ %inNPT 1A327 BVS-190 6L753 
480 Ib 4,8000  ViinNPT Yin МРТ_ 1A327 BVS-250 61754 
60010 0,3000 віп NPT У т МРТ_ 1A328 BVS-320 6L755 
6705 | 8 ^  4500vm - | 0 000 vp 4 | 7iM%ein  4%in 5 %ein | 67,000 % in NP 2 in NPI A320 BVS-380 01756 
900 Ib. 12 4,000 vpm — 8 '%e in 4 Y in 53A in 9,000 Ib inNPT ?^inNPT — 6F600 BVS-510 6L757 
1050 Ib 10 %6 in 5 віп 7 Жіп | 10,500 Ib Жіп NP {in NP 6F601 BVS-570 6L758 
BBS Series, Aluminum Housing 
20b | 2 10,000ут 66 | —  — — | 3h%in 1% in 2in 200 lb Увіп МРТ У іп МРТ_ 1A325 BBS-100 6L759 
75 lb 3 Vie in 1 іп 2 Ys in 75010 ФіпМРТ YinNPT — 1A326 BBS-130 6L760 
160 Ib 4 Vs in 2in 2 %6 in 1,6000 Ут МРТ “inNPT — 1A326 BBS-160 6L761 
250 Ib. ri 15,000 vpm 70 4 Vs in 2in 2 %6 in 2,500lb Yain NPT YinNPT — 1A326 BBS-190 4HT88 
[ eries, Cast Iron Housing 
2000 Ib 40 6,000 vpm 18 1 Vo in 8 ^c in 7 sin | 20,000 Ib Жіп NP ^in NPT Included F-2000 6L762 
5000 Ib 50,00010  1inNPT 1 NPT — Included F-5000 6L763 
5000 Ib 50,00010  1inNPT — 1inNPT — Included L-5000 4HV03 
D Series, High Density Plastic Housing 
20b | $35  12,000vpm 6 | — 23 — A. — | зип 1%in 2in | 2000 %п\РТ Yin МРТ _ 1A325 0-100 14К260 
75 |b 75001 Ут NPT “in NPT 1A326 0-130 14K261 
160 Ib 1,600 Ib in NPT Yin NPT 1A326 0-160 14K262 
250 Ib 4 Vs in 2 in 294 in | 25000 і МРТ іп МРТ 1А326 0-190 14K263 
MLT Series, Aluminum Housing 
20b | 4 12000ут 68 | — | — — [| 3i 1 іп 2%in 2001. біп NPT ‘%inNPT Optional MLT-100 OFW92 
b | 45  $8600vpm 68 55 10500уү 68 | 3%in 1йЯп  2%in | 0 Ib 4 in NP А їп NPT _ Optional MLT-130 OFW9 
270 Ib 2,/001b Ит NP віп NPT tional MLT-190 ÜFW94 
27010 2,7000 Ут NPT vein NPT tional — MLT-190HT OFW95 
480 Ib 4,8000 — %4in NPT %in NPT Optional MLT-250 S0FW96 
600 Ib 6 Фіп 4in 4¥%in 5,000 Ib віт NP 2 in NPT Optional MLT-320 30FW97 
MLT Series, 303 Stainless Steel Housing 
15 10 45 8,600 vpm 68 3 V» in 1 in 2 %6 in 75010 Увіп NPT “%inNPT — Optiona MLTSS-130 OFW98 
15 10 45 8,600 vpm 68 3 in 1% in 2 %6 in 750 lb — V&in NPT “%inNPT Optional —MLTSS-130HA — 30FW99 
0l | 75 5,500урт 71 | 8 00 vp ,/001b Уп NPT %in NPT — Optional М -190 OFXO 
270 Ib 75 5,500 vpm 71 2,700 lb “in NP біп NPT Optional MLTSS-190HT 30ҒХ0 
600 Ib 9 БЕ ЕПП 70 0 6,800 урт 70 6in 4in 3 %e in 6,000 Ib віп NPT Yin NPT — Optional 155-320 30ҒХ0 
ainless Steel Housing 
Series, Aluminum Housing 
80b | 4 24000vpm 68 | — |  — — | 3hin 1 іп 210 іп — Vs in NP біп МРТ Optional МНІ-100 30FW82 
80b | 4 шт. 6 | = [Зип Ійп 290) — & in NP біп МРТ Optional МНІ-100 OFWS 
300 Ib 3% in 1 іп 296in — Ув іп NPT Жіп NPT Optional MHI-130 0Ғ//84 
575 Ib 4 V» in 3 *5 in 3 Ye in = Yin NP в in МРТ НІ-190 30FW85 
965 Ib. 5in 3 v» in 3*5 in — Yin NP в in МРТ MHI-250 30FW86 
00 | 9 7200vpm 70 | 0 0,000 vp 0 | 6i ^ 4i X 4XWi | — Ув in NP 2 in NP MHI-320 OF WS 
1300 Ib 10,000 vpm 70 6 %in 4in 4 ^in = ein NPT ^in NPT MHI-320HT 0Ғ//88 
MHI S 03 Stainless Steel Housing 
E 21,000 vpm 3 іп 1 іп 2% in M 
4Уп  3%in 3 Vein M 
1300 Ib 10,000 vpm 6 in 4in 4%ein M 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


‘or portable mounting; requires Bracket 4HW67, sold 


POWER TRANSMISSION 
Vibrators 


Find Mounting Brackets and more Vibrator Accessories on Grainger.com. 


VS Series 
6L747 


GIO Series—Can be used with all types of 
bins that contain fine to granular materials, or 
for packing coarse materials and unjamming 
parts in conveyor lines, chutes, and pipes. 
Corrosion-resistant housing has excellent 
resistance to solvents. Single-bolt mount for 
maximum flexibility. 


p m 
Ne 


BVS Series 
6L752 


- r " BBS Series 
MLT Series—Prelubricated for continuous 6L759 


duty and maintenance-free operation in sani- 
tary applications or where harsh chemicals 
are present. Threaded exhaust ports seal the 
system to help you maintain a clean environ- 
ment. MLTSS HA model vibrator 30FW99 
features high amplitude, and is better suited 
for lumpy or sticky applications. MLTSS HT 
model vibrator 30FX02 and MLT HT vibrator 
30FW95 are suited for higher temperature 
applications. 


CCF/CCL 
Series 
6L763 


MLT Series 
MHI Series—Same as MLT Series but 30FW93 
designed for intermittent duty, to produce high 


frequency and maximum forces. MLI HT model 


Separately on Grainger.com. 


POWER TRANSMISSION 
Vibrators 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find Mounting Brackets and more Vibrator 


Бе) 


VIBRATORS 


inn 


Pneumatic Ball Vibrators 


DAYTON 

Suitable for continuous operation in harsh outdoor 
conditions with small- to medium-size hoppers, 
bins, chutes, and pipes. Anodized aluminum housing. 
Maintenance-free when used with filtered/lubricated 
air. 


VIBCO 

Simple ball design is built for rough use and continu- 
ous operation on a wide variety of hoppers, bins, and 
chutes. Clean air and lubrication are recommended 
for longer life. Threaded exhaust ports. 


V and BV Series—V series units are built to fit in 
minimal space locations. BV series vibrators are 
designed with industry-standard bolt pattern for 
easy interchange. 


BB Series—Built for small to medium amounts of 
vibration on laboratory equipment, small hoppers, 


Rating @ 60 psi 


Dayton 


VIBCO V Series 


VIBCO BV Series 


VIBCO BB Series 


1DYN9 4HV27 4HT93 4HT84 
Force CFM Speed dB Overall Dim. BinWt. Inlet Outlet Mfr. Item 
Rating © 80psi __@ 80 psi © 80 рѕіі 1 w H Cap. Port Port Muffler Model No. 
Dayton 
242 lb 99 19,500 урт 76 |4%2in_ 2іп 2%in| 24200 Yin МРТ “in BSPP Included 1DYN9 1DYN9 

8 Ib 6,500 vpm 6 780 1b %in МРТ Жіп BSPP Included 1DYP DYP 
451 lb 150 14,000 үрт 80 5in 2%in 3 іп! 4510lb Жіп МРТ “in BSPP Included 1DYP2  1DYP2 
706 Ib 201 12,500 үрт 80 | бип 3%in  4in | 70600 “іп МРТ %іп BSPP Included 1DYP3  1DYP3 
891 lb 238 10,000 үрт 86 8,910 lb “іп NPT % in BSPP Included 1DYP4  1DYP4 
Force CFM Speed dB Overall Dim. Bin Wt. Inlet Outlet Mfr. Item 

@ 60psi ©60рѕі L w H Cap. Port Port —Muffler Model Мо. 


BV Se 

55 Ib 6 24,000 vpm 
80 Ib 15 19,000 vpm 
60 Ib 0 4,000 vpm 
380 Ib 1 10,500 vpm 
480 Ib 14 7,900 vpm 
600 Ib 15 6,200 vpm 
BB Series 


24,000 vpm 
19,000 vpm 
15,000 vpm 


3%in 1!Vein 2in 


4% in 91е in 2 94e in 


5 ein 2 еіп З віп | 


59вїп 2%cin 3 іп | 


6 іп 2'%ein 4 “in 
o%ein 2%in 4/&in 


(3 іп 1'Vein 2%in | 55010 
4 іп 1%sin 2% in | 800 tb 
5 іп 2 in 3%віп| 2,600 Ib 
3,800 Ib 
4,800 Ib 
6,000 Ib 
4¥%in 2іп 29sein 

Slc 


4 


Vs in NP 
Vs in NPT 
4 in NP 
Ya in NP 
% in NP 
% in NP 


Wsin NPT 1A325  BV-60 
ain NPT 1A326 BV-130 
^ in NP A326 BV-190 4 
Жіп NPT 14326 BV-250 
біп NPT 14327 BV-320 
Эіп МРТ 1A327 BV-380 


BB-100 


parts feeders, chutes, and match plates. 


э) 
VIBRATORS 


CLEVELAND 


VIBRATOR COMPANY 


Pneumatic Piston Vibrators paren] [| 


DAYTON 50 Series—All-steel construction withstands abuse and handles 
Cast-iron vibrators are maintenance-free when tough flow applications including sticky, high-moisture, and 

used with filtered/lubricated air. Start in every coarse materials. Hardened ground piston for long life. 4HT60 
mounting orientation to keep material flowing long-stroke, low-frequency version is great for material packing 


from bins, hoppers, chutes, and pipes. For sticky, applications. 

coarse, or high-moisture materials. 55 Series—Low-cost, 1-рс. cast-iron housing, and only 3 parts, 
VIBCO total. 

High-impact and efficient energy transfer ensure CLEVELAND 


a smooth flow of material through bins, chutes, 
and weigh batchers. Can be used in any mount- 
ing orientation. Lubrication required. For industry, 


Dual-diameter piston allows units to be mounted at any angle 
without use of springs. Excellent for automatic parts track 
vibration, packaging/filling machine, and small bin and hopper 


1188010 mining, chemical plants, plastics, manufacturing, applications. Include mounting fasteners and push-fit hose 
Feu foundries, and paper plants. connections for quick setup. 


10 Series—Basic vibrators for foundry match- 
plate applications feature all-steel construction 
with end-mounted single attaching head. 


All models have a 304 stainless steel housing. 18K850 and 
18K852 have mild steel end caps; for use in manufacturing and 
packaging industries. 18K851 has 304 stainless steel end caps; 
well-suited for chemical and pharmaceutical industries. 


Force СЕМ Speed dB Overall Dim. Bin Wt. Inlet Outlet Mfr. Item 
Rating © 80 рѕі © 80 рѕі © 80 psi L H Cap. Port Port Muffler — Model No. 
Dayton 
193І 28  2,340vpm 87 1928 Жіп МРТ іп ВӨРР 1А305 23/17/78 23Ү178 
33.9lb 37  2220vpm 90 320) —— V4inNPT іп ВӨРР 143426  23Y1/0 23Ү179 
VIBCO 50 397 Ib ГА] 3,500 урт 91 3,970 Ib Ya in NPT д in BSPP ncluded — 1DYR1 1DYR1 
Series 1323 Ib 106 3,000 урт 96 13,230 Ib $ in NPT ¥ in BSPP ncluded 1DYR2  1DYR2 
BGO 
4HT46 _ 10 Series 
14,500 урт 5V»in 1Vsin 1%in 
182 Ib 13,000vpm 91 5 іп 1Ain 1 '%ein 
11,000 vpm [59ein 1 %in 1 %ein| 


чесе 


VIBCO 55 
Series 
4HT74 


Cleveland 


Әйіп 2 іп 2 He in| 


9in Зу іп 7 16s in 


Эіп 3%in 9 віп | 2 


4%in 2in Зп 
біп 2/11 5%in 


11,000 vpm 


152 


НІШ 


18К850 


GRAINGER. 


1900 Ib 


3,800vpm 99 


10 Yin 


5іп 9 76 in | 30,000 Ib 


1A327 


55-3 


Эіп З/п 7 %in 1A326 55-1-/2  4HT75 
9in 3%in 7Y4^in | 10,0000 ит NPT Ys in NP 1A326 55-2 4HT80 


‘Cleveland 


16,000 vpm 
16,000 vpm 


2 Ўв іп 
2 віп 


% in ^ in 


% in 


4 in 


2 sin 


4 in 


% in 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) AC Drives 


Fuji Electric Variable Frequency Drives РЭ Fuji Electric 


FRENIC-Mini 62 have dynamic torque vector feature multiple network compatibility options. vector control that calculates the appropriate power 
control that calculates the appropriate power based ЕВЕМІС-Асе have dynamic torque vector control based on the motor's load. G11 series drives are 

on the motor's load. FRENIC-EcoPAK are enclosed that calculates the appropriate power based on designed for constant-torque applications in indus- 
drives that are housed with monitoring, bypass, the motor's load. OEM drives are customizable to trial machines, such as conveyance and packaging 
and control options to minimize motor downtime. match the configuration of the original manufacturer machinery. P11 series are designed for variable- 
Packaged solutions communicate with multiple and ensure consistent performance and proper torque applications such as fans and pumps. 
networks. FRENIC-Eco fit into tight spaces and installation. FRENIC-5000 have dynamic torque 


Maximum Maximum Maximum Maximum 


Output Output Output Output Encl. With Line With Item Output Output Output Output Encl. With Line With Item 
Power Current Voltage Phase AC Rating Contactor Bypass Мо. Power Current Voltage Phase AC Rating Contactor Bypass No. 
Fuji FRENIC Mini C2 460V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
115V - Single Phase 50/60 Hz Input 1hp 25A 480V AC hree МЕМА1 No No 4UAH8 
¥ hp 07A 20010 240/1 Three NEMAT Мо No 3XA37 2 hp 37A 480V AC — Three NEMAT No No X 4UAH9 
Yi hp 14A 20010240/ Three _ NEMA 1 No No 3XA38 3 hp 55A 480V AC hree МЕМА1 No No 4UAJ1 
Yo hp 25А 20010240/ Three NEMAT No No 3XA39 5 hp 9А 480V AC Three NEMAT No No 40АЈ2 
1hp 42А 20010240У Three МЕМА1 No No 3XM5 7 V5 hp 12.5 A 480V AC hree | NEMA 1 No No 4UAJ3 
230V - Single Phase 50/60 Hz Input 10 hp 16.5 A 480V AC hree | NEMA 1 No No 4UAJ4 
Yi hp 15A 20010 2401 Three МЕМА1 No No 4RG30 15 hp 23A 480V AC hree МЕМА1 No No 4UAJ5 
Vo hp 3.5A 20010240У Three МЕМА1 No No 4RG31 20 hp 30A 480V AC hree _ NEMA 1 No No 4UAJ6 
1hp 5.5A 20010240У Three МЕМА1 No No 4RG32 25 hp 37 À 480V AC hree _ NEMA 1 No No 4UAJ7 
2 hp 92А 200 їо 2400 Three МЕМА1 № № 48633 30 hp 44А 480V AC hree — NEMA 1 No No 4UAJ8 
3 hp 12A 200 їо 240V Three МЕМА1 No No 5HT20 40 hp 59A 480V AC hree МЕМА1 No No 4UAJ9 
230V - Three Phase 50/60 Hz Input 50 hp 72А 480V АС hree МЕМА1 Мо No — 4UAKi 
V hp 0.8A 200 їо 2400 Three МЕМА1 No No 5НТ22 60 һр 85А 480V AC hree NEMA 1 No No AUAK2 
YA hp 15A 20010240/ Three МЕМА1 No No 4RG34 75 hp 105 A 480V AC hree NEMA 1 No No AUAK3 һ 
V hp 3.5A 20010240У Three МЕМА1 No No 4RG35 100h 139A 480V AC hree МЕМА1 No No 4UAKA == 
{hp 5.5A 20010240У Three NEMA 1 No No 4RG36 125 hp 168A 480V AC hree _ NEMA 1 No No 4UAK5 
2 hp 9.2 A 20010240У Тіте _ NEMA 1 No No 4RG37 150 hp 203A 480V AC hree NEMA 1 No No 4UAK6 
3 hp 12A 200 to 240У Three МЕМА1 No No 4RG38 200 Ш 240 A 480V AC hree | NEMA 1 No No 4UAK7 : 
5 hp 19.1A  200t0240V Three NEMAT Мо No 48639 Fuji FRENIC Ace ЕЗ 
7 Y2 hp 25А 200t0240V Three NEMA1 No No 482J39 230V AC - Single Phase 50/60 Hz Input . 
10 hp 33A 20010 240/1 Three NEMAT No No 482J40 Ys hp 0.8А 240V AC — Three МЕМА 1 No No 482.62 я 
15 hp 47 À 20010240V Three МЕМА1 No No X 482J41 Va hp 1.6A 240V AC hree | NEMA 1 No No 482.63 
20 hp 60A — 200t0240V Three NEMAT Мо No 482.42 Ye hp 3A 240V AC Three NEMA 1 No No 482J64 
460V - Three Phase 50/60 Hz Input 1hp 5A 240V AC hree — NEMA 1 No No 482J65 
Vo hp 18A  380t0480V Three МЕМА 1 No No 3XA40 2 hp 8A 240V AC — Three NEMAT No No 482J66 - 
1hp 3.1A 380 їо 4800 Three МЕМА1 No No 3XM1 3 hp 11A 240V AC hree | NEMA 1 No No X 482067 жы 
2 hp 43A 38010480/ Three NEMAT Мо No 3ХА42 230V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
3 hp 6.3A 380 їо 480/0 Three МЕМА1 No No 3XM3 YA hp 13A 240V AC hree МЕМА1 No No 482.49 4UAK8 
5 hp 10.5A  380to480V Three МЕМА 1 No No 3XA44 Y» hp 2A 240V AC — Three МЕМА1 No No 482J50 
7 Ve hp 13A 380 to 480V Three МЕМА 1 No No 482.43 1hp 35A 240V AC hree _ NEMA 1 No No X 482J51 
10 hp 18A 38010 480/1 Three NEMAT Мо No 482J44 2 hp 6A 240V AC Three NEMAT No No 482J52 
15h 24А 38010480/ Three МЕМА1 No No 482.45 3 hp 9.6A 240V AC hree МЕМА1 No No 482.53 
20 hp 30A 380to480V Three МЕМА1 No No 482.46 5 hp 12А 240V AC hree _ NEMA 1 No No 482154 
Fuji FRENIC EcoPAK 7 Vs hp 19.6A 240V AC hree NEMA 1 No Мо 482055 
208V AC - Three Phase 60 Hz Input 10 hp 30A 240V AC hree NEMA 1 No No X 482J56 
2hp 15A 208V AC hree МЕМА1 Yes Yes — 4UAK8 15 hp 40A 240V AC hree МЕМА1 No No 482057 
3 hp 10.6A 208V AC hree МЕМА1 Yes Yes — 4UAK9 20 hp 56А 240V AC hree | NEMA 1 No No 482158 
5 hp 16.7 A 208V AC hree МЕМА1 Yes Yes 4ШАП 25 hp 69A 240V AC hree | NEMA 1 No No 482.59 
7 Y2 hp 25А 208V AC hree МЕМА1 Yes Yes — 4UAL2 30 hp 88A 240V AC hree | NEMA 1 No No 482.60 
230V - Three Phase 60 Hz Input 40 hp 115A 240V AC hree МЕМА1 No No 482461 
10 hp 31A 240V AC hree  NEMA1 Yes Yes ДАЗ 460V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
15 hp 47 À 240V AC hree МЕМА1 Yes Yes 4UAL4 1hp 18A 240V AC hree МЕМА1 No No 482.68 4UAJ3 
20 hp 60A 240V AC hree МЕМА1 Yes Yes — 4UALS 2hp ЗДА 240V AC hree МЕМА1 No No 482.69 
480V AC - Three Phase 60 Hz Input 3 hp 5A 240V AC hree NEMA 1 No Мо 482.70 
2hp 3.7 À 480V AC Three _ NEMA 1 Yes Yes — 4UAL6 5 hp 6.3A 240V AC hree МЕМА1 No Мо 482J71 
3 hp 5A 480V AC hree МЕМА1 Yes Yes — 4UAL7 7 2 hp 11A 240V AC hree | NEMA 1 No No 482.72 
5 hp 7.6 Å 480V AC hree _ NEMA 1 Yes Yes — 4UAL8 10 hp 17.5 A 240V AC hree МЕМА1 No No 482.13 
7 Vs hp 11A 480V AC Three NEMAT Yes Yes 4UAL9 15 hp 23А 240VAC Three NEMAT No No _ 482/74 
10 hp 14A 480V AC hree МЕМА1 Yes Yes — 4UAN1 20 hp 31A 240V AC hree МЕМА1 No No 482.15 
15 hp 21A 480V AC Three NEMAT Yes Yes | 4UAN2 25 hp 38A 240V AC — Three NEMAT No No 482J76 
20 hp 28 À 480V AC hree _ NEMA 1 Yes Yes 4UAN3. 30 hp 45А 240\/ АС hree | NEMA 1 No No X 482J77 
25 hp ЗДА 480V AC — Three NEMAT Yes Yes 4UAN4 40 hp 60A 240V AC — Three NEMAT No No 482.78 
30 hp 40A 480V AC hree МЕМА1 Yes Yes АШАМ5 En FRENIC 5000 
40 hp 54A 480V AC Three NEMAT Yes Yes 4ШАМ6 230V AC - Three Phase 50/60 Hz Input G11 Series 
Fuji FRENIC Eco 1hp 5A 230V AC hree | NEMA 1 No No 5HV37 
208V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 2 hp 8A 230VAC Three МЕМА1 No Мо 5HV38 
1hp 46A 240V AC Three МЕМА1 No No 4UAG6 3h 11A 230V AC hree МЕМА 1 No No 5HV39 
2 hp 75A 240VAC Three NEMAT No No 4UAG7 230V AC - Three Phase 50/60 Hz Input P11 Series i 482J61 
3 hp 10.6A 240V AC hree NEMA 1 No No 4UAG8 7 V5 hp 22А 230\/ АС hree МЕМА1 No No 5HV41 
5 hp 167A 240V AC — Three NEMAT No No 4UAG9 15 hp 42А 230V AC — Three NEMAT No No 5Н/43 
7 Y2 hp 25A 240V AC hree — NEMA 1 No No 4UAH1 480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input G11 Series 
10 hp 31A 240V AC Three МЕМА1 No No 4UAH2 1hp 25A 460V AC hree МЕМА1 No No 5HV44 
15 hp 47 À 240V AC hree МЕМА1 No No АШАНЗ 2hp 29A 460V AC hree | NEMA 1 No No 5HV45 
20 hp 60A 240V AC hree МЕМА1 No No 4UAH4 3 hp 44A 460V AC hree _ NEMA 1 No No 5HV46 
25h 75А 240V AC Three МЕМА1 No No 4UAHS 5hp 7.2 À 460V AC hree МЕМА 1 No No 5HV47 
30 hp 88A 240V AC hree NEMA 1 No No 4UAH6 480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input P11 Series 
40 hp 114A 230V AC hree NEMA 1 No No АШАН? 10 hp 16.5 A 460V AC hree | NEMA 1 No No 5HV49 


Fuji 


Electric Variable Frequency Drive Accessories 


ЕЕ Fuji Electric 


Compatible with Fuji series VFDs and include components and kits to support remote keypads, enhanced communica- 
tion, and housing options such as NEMA-rated enclosures. 


For Use With Mfr. Item For Use With Mfr. Item 
Grainger Item Number Model No. Grainger Item Number Model No. 
FRENIC-Ace Series 3XA44, 4RG39, 5HT20 RMA-C -37 3XA60 
AC Drive NEMA 1 Kit 4RG37, 4RG38 RMA-C-2.2  3XA58 
482149, 482.50, 482J63 NEMA1-02E2-27 482379 АС Drive NEMA 1 Kit 

482151 NEMAT-04E2-2 482180 _ 3XA37, ЗХАЗВ NEMAT-C2-105  3XA56 
 — се. pou 
482J70, 482J71 МЕМАТ-12Е2-24 482182 — 43 3XA44, 4RG37, 4RG38 NEMAT-C2-201 — 3ХА49 
482155. 48267, 482J72 МЕМА1-20Е2-247 482483 —3XA45 NEMAT-C2-205  3XA62 
482156: 48257, 482J73, 482J74 NEMAT-40E2-24 482184: _ 4RG30, 4RG34, 5HT22 NEMAT-C2-101 — 3XA46 
482156: 482/57. 48274 NEMAT-40E2-24 482707 4RG31, 49635 NEMAT-C2-102  3XA47 
МЕМА1-69Е2-24 482448 48022 NEMAT-C2-104 ЗХА54 

482/58, 48259, 482./75, 482.76 NEMAT-69E2-24 482185: 48032 NEMAT-C2-204 — 3XA55 3XA49 
FRENIC-Mini Series 4RG36 NEMAT-C2-103 — 3XA48 
AC Drive DIN Rail Kit 4RG38, 5HT20 NEMAT-C2-301  3XA50 
ЗХАЗ7, ЗХАЗВ, ЗХАЗ9, 48030, 48097.  RMA-C 076 — 3XA58 — NEMA1-0.75C1-4 3ХА52 


48632, 48034, 48035, 48036, 5HT22 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. [= 
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Altivar ATV12 Altivar ATV212 S-Flex 212 Altivar ATV320 Altivar ATV340 Altivar ATV600 
5WJK2 6MVC4 14H032 443L57 55WR91 53RF78 
Schneider Variable Frequency Drives Schneider 
Ф Electric 
Altivar ATV12 are compact and fit into limited prewired OEM drives are customizable to match consistent performance and proper installation. 
space. Baseplate-mounted models dissipate heat the configuration of the original manufacturer and Altivar ATV340 come in two formats: modular and 
into the machine frame. Heat-sink-mounted models ensure consistent performance and proper instal- ethernet. Modular drives support commonly used 
dissipate heat through a heat exchanger. Altivar lation. Altivar ATV320 have two formats: compact communication protocols, while ethernet versions 
ATV212 OEM drives are customizable to match and book. Compact drives install into electrical support multi-ethernet protocols. Drives are custom- 
the configuration of the original manufacturer cabinets or mount directly on the machine frame. izable and match the configuration of the original 
and ensure consistent performance and proper Book drives have a slim profile and mount side manufacturer to ensure consistent performance and 
installation. S-Flex 212 are enclosed drives that by side with other devices to save space. OEM proper installation. Altivar ATV600 are enclosed 
are housed with bypass configuration options to drives are customizable to match the configura- drives that are housed with monitoring, bypass, and 
minimize motor downtime. Preassembled and tion of the original manufacturer and ensure control options to minimize motor downtime. 
Maximum Maximum With Line 
Output Output Output Output Encl. With Line With Item No Line Contactor Contactor 
Power Current Voltage Phase AC Rating Contactor Bypass Style No. With With 
Schneider Altivar ATV12 Maximum Maximum Bypass |NoBypass| Bypass 
100 to 120V AC - Single Phase 50/60 Hz Input Output Output Output Output Encl. Item Item Item 
YA hp 14A  200to240V AC hree NEMA1 No No Base Plate 5WJJ5 Power Current Voltage — Phase AC — Rating No. No. No. 
11/20 һр 2.4A 200 ї0 240V AC hree NEMA1 No No Heat Sink 95WJJ8 Schneider S-Flex 212 
1hp 42А 200 to 240V AC hree NEMA1 No No Нваї Sink 5WJK2 208V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
200 to 240V AC - Single Phase 50/60 Hz Input 1hp 48A 208VAC hree МЕМА1 | 14H043 | 14H032 | 14H054 
Yhp — 14A 20010 240УАС hree NEMA1 Мо No Base Plate 55М/М69 2hp 78А 208/ АС hree NEMA1 | 14H044 | 14H033 | 14H055 
YA hp 14A  200to240V AC hree NEMA1 No No Base Plate 5WJJ6 З hp 11A 208V AC hree NEMA1 | 14H045 | 14H034 | 14H056 
11/20hp 24А  20010240VAC Three NEMA1 Мо No Heat Sink 55WM70 5 hp 175A 208/АС hree МЕМА1 | 14H046 | 14H035 | 14H057 
11/20hp 24А  20010240VAC Three NEMA1 Мо No Base Plate 55WP16 7¥hp 253A 208/АС hree МЕМА1 — 14H036 | 14H058 
11/20hp 24А 200 to 240V АС hree NEMA1 Мо No Heat Sink 5WJJ9 7 Vehp 255A 208V AC hree NEMA 1 14H047 — — 
Мір 35А  20010240V AC Three NEMA1 Мо No Heat Sink 55WM71 10 hp 32.2A  208VAC hree _ NEMA1 | 14H048 | 14H037 | 14H059 
% hp 3.5A 20010 240V AC hree NEMA1 No No Base Plate 55М/М76 15 hp 48.3A 208/АС hree NEMA1 | 14H049 | 14H038 | 14H060 
yihp 35А  20010240V AC Three NEMA1 No No Heat Sink 5WJK1 20 hp 62.1A 208/ AC hree МЕМА1 | 14H050 | 14H039 | 14H061 
ihp 42A  200to0240VAC Three МЕМАТ Мо No Heat Sink 55WM72 25 hp 78.2A  208V AC hree NEMA | 14H051 | 14H040 | 14H062 
ihp 42А  20010240VAC Three NEMA1 Мо No Heat Sink 5WJK3 30 hp 92A  208/АС hree МЕМА1 | 14H052 | 14H041 | 14H063 
2hp 75А  200t0240VAC Three NEMAT Мо No Heat Sink 55WM73 40 hp 120A 208/АС hree МЕМА1 | 14H053 | 144042 14H064 
2 hp 75А 200 to 240V AC hree NEMA1 No No Нваї Sink 5WJK5 460V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
3 hp 10A _ 20010 240УАС Three NEMA1 No No Heat Sink 55WM74 1hp 24A 460/А0 hree МЕМА1 | 14H076 | 14H065 | 14H087 
3hp 10A 20010240V AC Three МЕМАТ Мо No Heat Sink 5WJK7 2 hp 34A 460V AC hree — NEMA1 | 14H077 | 14H066 | 14H088 
200 to 240V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 3 hp 48A  460VAC hree МЕМА1 | 14H078 | 14H067 | 14H089 
Yhp — 14A 20010 240V AC hree NEMA1 No No  BasePlate 5WJJ7 5 hp 76А — 460VAC hree NEMA1 | 14H079 | 14H068 | 14H090 
11/20hp 24А  20010240V AC Three NEMA1 Мо No Base Plate 55WM75 7 Vb hp 11A  460VAC hree МЕМА1 | 14H080 | 14H069 | 14H091 
11/20hp 244A  200t0240VAC Three NEMA1 Мо No Heat Sink 5WJKO 10 hp 144 460/АС hree МЕМА1 | 14H081 | 14H070 14Н092 
1hp 42A  200to240V AC hree NEMA1 No No Негі Sink 5WJK4 15 hp 21A 460V AC hree NEMA1 | 14H082 | 14H071 | 14H093 
2hp 75А  20010240VAC Three NEMA1 Мо No Base Plate 55WM77 20 hp 27A  460V AC hree — NEMA1 | 14H083 | 14H072 | 14H094 
2hp 75А  200t0240VAC Three NEMAT Мо No Heat Sink 5WJK6 25 hp 34A 460V AC hree  NEMA1 | 14H084 | 14H073 14Н095 
3hp 10A 200 to 240V AC hree NEMA1 No No Base Plate 55М/М78 30 hp 40A 460V AC hree NEMA1 | 14H085 | 14H074 | 14H096 
3hp 122А 20010240/ АС Three NEMA1 Мо No Base Plate 55WM79 40 hp 52A 460V AC hree NEMA1 | 14H086 | 14H075 | 14H097 
3hp 10A  200to240V AC hree NEMA1 No No Heat Sink 5WJK8 50 hp 65A 460V AC hree NEMA 1 = = 48R259 
4hp 12.2A 20010 240V AC hree NEMA 1 No No Heat Sink 5WJK9 60 hp ТТА 460V AC hree NEMA 1 — — 48R260 
5 hp 16.7A 20010 240V AC hree МЕМА1 No No Base Plate 55WM80 15 hp 96A 460V AC hree NEMA 1 — — 48R261 
Бір 167A 200to240VAC Three NEMA1 Мо No Heat Sink 5WJLO 100 hp 124A  460V AC hree МЕМА1 = — 48R262 
Maximum Maximum NEMA1 | NEMA 12 Maximum Maximum Compact Book 
Output Output Output Output With Line With Item Item Output Output Output Output Encl. WithLine With Item Item 
Power Current Voltage Phase AC Contactor Bypass No. No. Power Current Voltage Phase AC Rating Contactor Bypass No. No. 
Schneider Altivar ATV212 Schneider Altivar ATV320 
200 to 240V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 240V AC - Single Phase 50/60 Hz Input 
Thp 46A 17010 264VAC hree No No | 6MUZ6 = Иһр — 15A 240VAC Three NEMA1 Мо No 443L19 | 443118 
2 hp 75A 17010264/ AC hree No No | 6MUZ7 = hp 33A 240VAC Single NEMA1 Мо No 443122 1443121 
3hp 106A 17010264/ AC hree No No | 6MUZ8 — Мір — 37A  240VAC Three NEMA1 Мо No 443L27 | 443126 
4 hp 137A 17010 264V AC hree No No | 6MUZ9 = Thp 48A  240VAC Single NEMA1 Мо No 443L32 | 143131 
5 hp 175A  170to264V AC hree No No 6MVAO = T%hp 69А 240VAC Single NEMA1 No No 443138 143137 
7V&hp 242А  170to264V AC hree No No 6MVA1 = 2 hp 8A  240VAC Single NEMAT No No 443143 143142 
10 hp 32A 17010264/ AC hree No No 6MVA2 = 3 hp 11A  240VAC Single NEMAT Ко No 443L49 | 443L48 
15 hp 46.2A 170 to 264V AC hree No No 6MVA3 = 240V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
20 hp 61A 17010264/ AC hree No No 6MVA4 — % hp 15A  240VAC Three МЕМА1 No No 443120 = 
25 hp 748A 17010264/ AC hree No No 6MVA5 — Y hp ЗЗА  240VAC Three МЕМА1 No No 443123 - 
30 hp 88A 170 to 264V AC hree No No 6MVAG — 3^ hp зт А  240VAC Three МЕМА1 No No 443L28 — 
40 hp 117A 17010264/ AC hree No No 6MVA7 — 1hp 48А 240/АС hree NEMA 1 No No 443L33 — 
380 to 480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 1%2hp 69А 240VAC Three  NEMA1 Мо No 443L39 = 
1hp 22A 32310528/АС hree No No 6MVA8 | 13E168 2 hp 8A  240VAC Three NEMA1 Мо No 443144 = 
2 hp 37A 32310528/АС hree No No 6MVAO | 13E169 3 hp 11A  240VAC Three NEMA1 Мо No 443L50 = 
3hp 51A — 32310528V AC hree No No | 6MVCO | 13E170 3hp — 137A 240VAC Three NEMA1 Мо No 443154 = 
4 hp 72A 32310528/АС hree No No | 6MVC1 | 13E171 Бір 175A 240VAC Three NEMA1 Мо No 443L57 — 
5 hp 911A 323 to 528V AC hree No No 6MVC2 13E172 71V hp 275A 240V AC hree МЕМА1 No No 443L61 — 
17V» hp 12A 323 to 528V AC hree No No 6MVC3 13E173 10 hp 33A 240V AC hree МЕМА1 No No 443L64 — 
10 hp 16A 32310528/АС hree No No | 6MVC4 | 13E174 i5hp 54А  240VAC Three МЕМА Мо No 443112 - 
15 hp 22.5A 323 to 528V AC hree No No | 6MVC5 | 13E175 20hp 66A  240VAC Three NEMA1 Мо No 443L15 = 
20 hp 30.5A 323 to 528V АС hree No No 6MVC6 13E176 500V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
25 hp 37A 32310528/АС hree No No | 6MVC7 | 13E177 Vhp — 15A  500VAC Three NEMA1 Мо No 443125 | 443124 
30 hp 43.5A 323 to 528V AC hree No No | 6MVC8 | 13E178 Мір — 19A  500VAC Three NEMA1 Мо No 443L30 143129 
40 hp 58.5A 323 to 528V AC hree No No | 6MVC9 | 13E179 ihp — 23A  500VAC Three NEMA1 Мо No = 443134 
50 hp 79A  323t0528V AC hree No No | 6MVDO | 48R272 1%hp ЗА  500VAC Three  NEMA1 Мо No 443L41 | 443L40 
60 hp 94A 323 їо 528УАС hree No No | 6MVD1 | 48R273 2hp 41A  500VAC Three NEMA1 Мо No 443146 | 443145 
75 hp 116A  32310528V AC hree No No | 6MVD2 | 48R274 3hp 55А  500VAC Three NEMA1 Мо No 443152 443151 
100П0 ^ 160A 32310528/ AC hree No No | 6MVD3 | 48R275 4hp 7ЛА 500/АС Three NEMA1 Мо No 443156 | 443L55 
| CONTINUED | 4 
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[ | CONTINUED) 
S h id Vari bl F Dri Schneider 
сппегаег Variabie Frequency Urives Ф Electric 
Maximum Maximum Compact Book Maximum Maximum 
Output Output Output Output Encl. With Line With Item Item Output Output Output Output Encl. —WithLine With Item 
Power Current Voltage Phase AC Rating Contactor Bypass No. No. Power Current — Voltage — Phase AC Rating — Contactor — Bypass No. 
5 hp 9.5A  500VAC Three NEMA1 No No 443L59 | 443L58 Schneider Altivar АТ/600 
7V&hp 143A 500/АС Three МЕМА1 No No — 443L62 240V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
10 hp 17A  500V AC hree МЕМА 1 № № — 443L65 1hp 45А 240\/ АС hree NEMA 1 Yes No 53RF78 
i5hp 277A 500VAC Three МЕМАТ Мо No = 443L13 2 hp 8A 240V AC hree — NEMA 1 Yes No 53RF80 
20hp 33A  500VAC Three NEMA1 No No = 443116 3 hp 112A 240/АС hree МЕМА1 Yes No 53RF82 
600V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 4 hp 13.7A 240V AC hree NEMA 1 Yes No 53RF84 
1hp 17A  600VAC Three NEMA1 No No 443L36 — 5 hp 18.7A 240V AC hree МЕМА1 No No 53RF86 
2 hp 27А  600V AC hree МЕМА1 No No 443L47 — 1 Vehp 254A 240V AC hree NEMA 1 No No 53RF88 
3hp 39А  600VAC Three МЕМАТ Мо No 443L53 = 10 hp 327A 240/АС hree — NEMA 1 No No 53RF90 
5 hp 6.1A  600VAC Three МЕМАТ Мо No 443L60 - 15 hp 46.8A  240V AC hree — NEMA 1 Yes No 53RF62 
7 V5 hp 9A 600V AC hree NEMA 1 No No 443L63 — 20 hp 63.4 A 240V AC hree NEMA 1 Yes No 53RF64 
10һр 11А  600VAC Three NEMA1 No No 443166 - 25 hp 784A  240V AC hree МЕМА1 Yes No 53RF66 
15 hp 17A 500/АС hre МЕМА1 No No 443L14 — 30 hp 92.6 А 240V AC hree NEMA 1 Yes No 53RF68 
20hp 22А  500VAC Three NEMA1 Мо No 443L17 = 40 hp 123А 240V AC hree NEMAT Yes No 53RF70 
Maximum Maximum Modular | Ethernet 50 hp 149A 240V AC hree МЕМА1 Yes No 53RF72 
Output Output Output Output Encl. WithLine With Item Item 60 hp 176A 240/А0 hree NEMAT Yes No S3RF74 
Power Current Voltage Phase AC Rating Contactor Bypass No. No. 75 hp 211A 240/АС hree NEMA 1 Yes No 55WTO1 
Schneider Altivar ATV340 480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 1hp 22A 480V AC hree NEMA 1 Yes No 53RF79 
1%hp 28А  480VAC Three NEMA1 Yes No | 55WR85 | 55WR86 2 hp 4A 480V AC hree — NEMAT Yes No 53RF81 
3hp 56А  480VAC Three NEMA1 Үе5 No | 55WR87 | 55WR88 3 hp 56А 480/АС hre МЕМА1 Yes No 53RF83 
3hp — 72А  480VAC Three NEMAT — Yes No | 55WR89 | 55WR90 4 hp 72A 480VAC hree _ NEMAT Yes No 53RF85 
5 hp 93А 480VAC Three NEMA1 Yes No 55WR91 | 55WR92 5 hp 9.3A  480V AC hree NEMA 1 Yes No 53RF87 
Тір 127А 480VAC Three NEMAT — Yes No | 55WR93 | 55WR94 7v; hp — 127A 480/АС hree — NEMAT Yes No 53RF89 
10Пр 165А 480VAC Three NEMAT Yes No | 55WR95 | 55WR96 10 hp 165А 480/АС hree _ NEMAT Yes No 53RF91 
15hp 24A  480VAC Three NEMAT Yes No | 55WR97 | 55WR98 15 hp 23.5A 480/АС hree —— NEMAT Yes No 53RF63 
20hp 32A  480VAC Three NEMA1 Yes No | 55WR72 | 55WR73 20hp — 317A 480V AC hree — NEMAT Yes No 53RF65 
25 hp 39A  480VAC Three NEMA1 Yes No 55WR74 | 55WR75 25 hp 39.2A 480/АС hree NEMA 1 Yes No 53RF67 
30hp 46А  480VAC Three NEMAT Yes No | 55WR76 | 55WR77 30hp 463А 480/АС hree МЕМА1 Yes No 53RF69 
40hp 62A  480VAC Three NEMAT Yes No | 55WR78 | 55WR79 40 hp 615A ^ 480V AC hree — NEMAT Yes No 53RF71 
50hp 745А 480/АС Three NEMA1 Yes No — 55WR80 50 hp 745A — 480V AC hree — NEMAT Yes No 53RF73 
60hp 88А  480VAC Three NEMA1 Yes No - 55WR81 60 hp 88A 480/АС hree —— NEMAT Yes No 53RF75 
75hp 106А  480VAC Three NEMAT Yes No = 55WR82 75 hp 106A 480/АС hree МЕМА1 Yes No 53RF76 
100hp — 145A  480VAC Three NEMAT Yes No - 55WR83 100hp — 145A 480/АС hree МЕМА1 Yes No 53RF77 
125hp 173A 480VAC Three NEMA1 Yes No = 55WR84 125 hp 173A АВОМАС hree — NEMAT Yes No 55WP20 
150 hp 211A 480/АС hree NEMAT Yes No 55WP17 
174 hp 250A 480/АС hree NEMAT Yes No 55WR99 
250 hp 302A 480V AC hree NEMAT Yes No 55WP18 
500 hp 616A 480V AC hree NEMAT Yes No 55WP19 
Schneider 
Electric 
Schneider Variable Frequency 
Drive Accessories 
Compatible with Schneider series VFDs and include components and kits to 
support remote keypads, enhanced communication, and additional connection 
options. 
Mfr. Item 
Item For Use With Model No. 
Motor Drive Connecting Cables and Adapters 55WT81 
Cable All ATV Drives VW3CANCARRO3 488287 
All ATV Drives VWSCANCARRi _ 488288 
САМореп Altivar 32, Altivar Machine 
Comunication ATV320, ATV340, Altivar Process VW3A3618 443L75 
Card ATV600, ATV900, Lexium 32 
Altivar Process Modular VW3A3628 48R292 
CANopen Altivar 32, Altivar Machine 
Daisy Chain ATV320, ATV340, Altivar Process VW3A3608 443L73 
CommunicationCard ATV600, ATV900, Lexium 32 
Connection Cable Altivar and Altistart TCSMCNAM3M002P  5WJL1 
Control Panel CPU 
Board Motherboard — Altistart VX4G481 55WY53 
ATS48 Q/Y 
ATV320B, ATV320C Q 0.18 to 2.2kW, 
200 То 240V, 1-Phase, ATV320C @ . Mtr. Item 
DC Bus Cable 0.37 To 4kW, 380 To 500V, ATV320C VW3M7102R150 443192 Item For Use With Model No. 
2179 ШАУ ООБУ Ay КЕШ Term Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1105 13E222 
DC Bus Altivar Machine ATV320, Lexi Modbus ТСР Altivar 32, Altivar Machi 
Connector Kit ivar Machine 0, Lexium 28, 32 VW3M2207 443L90 and EtherNet/IP ATO та ine VW3A3616 A43L74 
ATV320B Q 0.18 To 2.2kW, 200 to NetworkCard ! 
DC Bus Cord Set 240%, ATV320B @ 0.37 To 4kW, 380 VW3M7101R01 443191 Multi Loader Too! — ATV12, 312, 61, 71 Drives VW3A8121 5WJNO 
— 10 500V, АТ/З40 GI 0:75.10. 7.5KW PC Soral port CANopen, TeSys T, Twido VW3A8105  6UKW8 
Communication Altivar Process Modular VW3A3609 48R291 Profibus DP V1 Altivar 32, Altivar Easy 610, Altivar 
Module Communication Machine ATV320, ATV340, Altivar VW3A3607 443L72 
Dual Port Module Altivar Process Modular VW3A3720 55WT84 Card Process ATV600, ATV900, Lexium 32 
Altivar Process Modular VW3A3721 55WT85 ProfiNet — Altivar 32, Altivar Machine ATV320 
EtherCAT Altivar 32, Altivar Machine Communication  ATy340, Altivar Process АТ/600, ATvgo0  VW3A3627 443178 
Communication ATV320, ATV340, Altivar Process VW3A3601 443L71 Card B d 
Module ATV900, Lexium 32 Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1104R10 13Е223 
Ethernet Remote Cable Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1104R30 13Е224 
Communication Altivar 32, Altivar Machine ATV320 VW3A3619 443L76 Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1104R50 13Е225 
Card cos Hos WWE — Simple Loader Tool — ATV12, 312, 61, 71 Drives VW3A8120 5WJL9 
ashing 00г056 ultiloader Speed Monitorin 4 А И 
Flashing Cord Set Variable Speed Drive VW3A8122  55WJ68 Card 9 — Altivar 32, Altivar Machine ATV320 VWSA3620 443177 
[continue | 4 
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AC Drives Details on page A1. 
Schneider Variable F Drive A i ои 
сппегаег Variabie Frequency Urive Accessories P Electric 
Mfr. Item Mfr. Item 
Item For Use With Model No. Item For Use With Model No. 
Motor Drive EMC Filters 3 Motor Drive Voltage Converters 
ATV312, ATV31C VW3A31404 48R280 ATV12H018F1, ATV12HO18M2, 
ATV312, ATV31C VW3A31406 48R285 ATV12H018M3, ATV12H037F1, 
NAE wer жын Renae 
ATV312H018M3; ATV312H037M3; Я ] 
ATV312H055M3; ATV312H075M3; VW3A31402  55WN59 ATV12H075M2, ATV12H075M3, 
LXM05AD10M3X; LXM05BD10M3X; ATV12HUT5M2, ATV12HU15M3, 
Variable speed drive ATV320...C motor Voltage Converter — ATV12HU22M2, ATV12HU22M3, VW3A9317 5WJN2 
ATV312HU22M2: ATV31CU22M?; ATV12HU30M3, ATV12HU40M3, 
; 2 5 
LXIMO5AD28F1; LXMO5AD28M2; АТП ЗЫН PR RD DM 
ІХМ05В028Ғ1: ІХМ05В028М2: VW3A31405  SSWN6O ATV12P075M2. ATV12P075M3° 
1ХМ050028М2; Variable speed drive ATV12PU15M3. ATV12PU22M3 
ATV320...C motor; Variable speed drive D З р А 
ATV320... W/ATV320...WS motor ATVI2PUSOMS, ATV12PU40M3 
ATV212HD11M3X; ATV212HD15NI3X; БОБА ассан опса - 
ATV212HD18M3X: ATV312HD11M3; Variable Speed Drive ATV320B @ 0.18 
ATV312HD15M3; Variable speed VW3A31408 55WN61 to 2.20kW, 200 to 240V, single-phase, 
drive ATV320...C motor; Variable Adaptor Plate ATV320B @ 0.37 to 4.00kW, 380 to 500V, VW3A9920 443188 
speed drive ATV320...C motor three-phase, ATV32 @ 0.18 to 2.20kW, 
ATV212HD15N4: ATV212HD18N4: 200 to 240V, single-phase, ATV32 Q 0.37 
EMC Filter ATV3TCD11N4; ATV31CD15N4: VW3A31409  58WN62 {о 4.00kW, 380 to 5004, three-phase 
ATV312HD11N4; ATV312HD15N4 Altivar Variable Speed Drive ATV630, 
Servo Drive LXM23 Motor, Variable ted Vd древа Drive in (d 
Speed Drive ATV320.C Motor, Variable ч ч \ NSYPTDS1 SSWT05 
Speed Drive ATV320.W Motor, Variable VW3A31401 | S5WP31 mrn) x181 in (300 mm), Spactal 
Speed Drive ATV320.WS Motor : : 
Servo Drive LXM23 Motor, (400 mm) x 1181n (300 mm) 
ATV312HU11M2. ATV312HU15M2 Altivar Variable Speed Drive ATV630, 
ATV31CU11M2, ATV31CU15M2, — Altivar Variable Speed Drive ATV930, 
LXMO5AD17F1, LXMOSAD17M2, VW3A31403 55219 Spacial 530 Enclosure 19.69 in (500 NSYPTDS2  S5WTO6 
LXMO5BD17F1, LXM05BD17M2, mm) x 11.81 in (300 mm), Spacia 
ІХМ05С017М2, Variable Speed SF and SM Enclosures 19.69 in 
Drive ATV320..C Motor | (500 mm) x 11.81 in (300 тт) 
ATV12 Drives HO18F1 to H037F1 Drive Flush Altivar Variable Speed Drive ATV630, 
ATV12 Drives Н018М2 to Н075М2 VW3A4416 SWJL4 Mounting Kit Altivar Variable Speed Drive ATV930, 
ATV 12 Drive OSEE ATY 12 VW3A4417  5WJL5 Rupe Fit in (800 mar) § ou NSYPTDSS  — SSWTO7 
Drives HU15MO, to HU22M2 SF and SM Enclosures 23 ein 
АРБ ГЫ 0 H075M3 VW3A4418 БҮЛІК (600 mm) x 11.81 in (300 mm) 
ATV12 Drive HU22M3' VW3A4419 5WJL7 Altivar vanan e speer Drive ATV340, 
z Altivar Variable Speed Drive ATV630, NSYPTDS4 55WT08 
Moton Drive ШОН Cards Altivar алай е Speed Drive ATV930, 
ommunication А i pacial SF and SM Enclosures 
Adaptor Card Alvar Machine AD VW3A3600 443L70 Aitivar Variable Speed Drive ATV340, 
Motor Drive Keypad Mounting and Protection Altivar Variable Speed Drive ATV630, NSYPTDS5 55WT09 
Graphic Keypad Altivar VW3A1112 A43L69 Altivar Variable Speed Drive ATV930, 
Door Mounting Kit Spacial SF and SM Enclosures 
Keypad Door А ATV12 Drives Н018Ғ1, H037F1, Н018М2 
Mounting Kit Altivar VW3A1114 55М/782 EMC Conformity kit 12 /0/5M2, 901808 fo HO75M3 VW3A9523 5WJN3 
Remote Mount ; ATV12 Drives Н075Ғ1, HU15M2, 
Kit Door Ativar Mes MER HU22M2, HU15M3, HU22M3 VWSAgO24 — — SWINA 
Motor Drive Keypads Mounting DIN Mfr. No. ATV31HU15M2, 
Display Terminal — 1/0, Motor, RJ45 port VW3A1113  S5wT81  _ Rail Kit ATVSIHO7ONA, ATV3IHUISM ір МУЗА = BI 
Graphic Keypad Altivar Machine ATV340, Altivar rives ; , 
erminal Process ATV600, ATV900 VW3A1111 443L68 Mounting Plate to Н075М2, HO18M3 to Н075М3 VWSASBOA —— SWING 
LCD Graphic Keypad 312, 61, 71, Altivar 212 VW3A1101 13E219 ATV12 Drives Н075Ғ1, HU15M2, 
VW3A9805 5WJN7 
Remote Kevbad Altistart 22 VW3G22101 13E226 : HU22M2, HU15M3, HU22M3 
emote Keypa Altistart 22 VW3G22102 13E227 Variable Frequency Drive Accessories 
ATV12 Dri VW3A1006 5WJL2 Graphic Term i 
Remote Key Pad ATVI2 DES VW3AT007 BWILS Adapter Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1105 28J659 
ATV31H037M2, ATV31H075M2 Junction Box All ATV Drives VW3CANTAP2 48R282 
ATV31 Н075М4, ATV31HD11N4, LCD Graphic Keypad Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1101 283654 
ATV31HD15N4, ATV31HU15M2, LCD Keypad Remote А 
Remote Key Pad Kit ATV3THU15N4, ATV31HU22M2. VW3AS1101 алар Mounting Kit Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1102 28655 
y ATV31HU22N4, ATV31HU30M3X, Remote LCD Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1104R10 28657 
АСЫМ зу SHENG! Keypad Cable Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1104R30 28J658 
ATV31HU75M3X, ATV34HU75N4 Remate Mount Altivar 212, 312, 61, 71 VW3A1103 28J656 


DART 


CONTROLS 


Adjustable AC Voltage Supplies 


Operable on 60/50 Hz at +10% rated line voltage. NEMA 1 

For universal, shaded pole, and PSC (permanent split Feature rugged housing, power On/Off switch, 
capacitor) 1-phase AC motors. Suitable for use in power indicator lamp, front-access fuse protection, 
fans, blowers, pumps, vibratory feeders, and heating апа input and output cords and plugs. 

and lighting applications. 120VAC 


Note: Check with motor manufacturer before using. Not for use Includ tandard | Ірі ith 19" d and 
with split-phase or capacitor-start motors. ПОНЕ a'Stangara mae “a p'ug wi М Coru an 
female output connector integral to housing. 
CHASSIS 
240VAC 


Supplied їп врвөй IDOL knob, and'dial plate Include 6-ft. input and output cords. Cord leads are 
prepped for wiring to suitable connector. 


Input Max. Voltage w L D Mfr. Item 
Description HP Voltage Amps Output (in.) (in.) (in.) Model No. 
Chassis Ys hp 120 VAC 25A 010120/АС6 1 %in 2in 1Уфіп ACOS-05S  5JJ60 


NEMA 1 1 hp 120 V AC 10A 010120/А6 4іп 553/100in 3%іп 55AC10E SJPF3 
NEMA 1 172 һр 120 V AC 15A 010120/АС 4іп 553/100in 3%іп 55AC15E 5JPF4 
NEMA 1 2 hp 240 V AC 100А 010 240УАС — 4in 553/100in 3%іп 57AC10E SJPF5 
5JPF3 NEMA 1 2 Ve hp 240 V AC 150А  0t0240VAC 4іп 553/100in 3%іп 57AC15E 5JPF6 
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PowerXL PowerXL SVX H-Max H-Max 
DG1 DCi 32WN92 32WP26 IntelliPass & 
40HY76 20RA39 IntelliDisconnect 
32WP52 


Eaton Variable Frequency Drives E 


PowerXL DG1 are 
designed for more 
demanding general 
purpose industrial 
applications such as 
wastewater treat- 
ment and machinery. 
PowerXL DC1 are 
customizable to match 
the configuration of the 
original manufacturers 
and ensure consistent 
performance and 
proper installation. 
More compact than the 
DA1 and DG1 drives. 
PowerXL DA1 are 


Maximum Maximum 


customizable to match 
the configuration of the 
original manufacturers 
and ensure consistent 
performance and 
proper installation. SVX 
enclosed drives are 
housed with monitor- 
ing, bypass, and control 
options to minimize 
motor downtime. 
Designed for multiple 
motor drive systems and 
high-speed industrial 
applications. H-Max 
enclosed drives are 
housed with monitoring, 


bypass, and control 
options to minimize 
motor downtime. 
Designed for fans, 
pumps, and fluid-control 
processes in HVAC. 
H-Max Intellipass 
and IntelliDisconnect 
enclosed drives are 
housed with monitor- 
ing, bypass, and control 
options to minimize 
motor downtime. Used 
in demanding fan, 
pump, and fluid-control 
processes in HVAC. 


Output Output Output Output Encl. With Line With Item 
Power Current Voltage _ Phase AC — Rating Contactor — Bypass No. 
Eaton PowerXL DG1 
240V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
1hp 48A 240V AC hree NEMA 1 No No 40HY82 
2 hp 7.8А 240V AC hree NEMA 1 No No 40Н735 
3 hp 11A 240V AC hree NEMA 1 No No 40HY86 
5 hp 17.5 A 240V AC hree NEMA 1 No No 40HY83 
т hp 25А 240\/ АС hree NEMA 1 No No 40HZ29 
10 hp 31A 240V AC hree NEMA 1 No No 40HZ12 
15 hp 48 A 240V AC hree NEMA 1 No No 40HZ30 
20 hp 61A 240V AC hree NEMA 1 No No 40HZ25 
30 hp 88 A 240V AC hree NEMA 1 No No 40HY99 
40 hp 114A 240V AC hree NEMA 1 No No 40Н715 
50 hp 143A 240V AC hree NEMA 1 No No 40HY91 
480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
1 %hp 3.3A 480V AC hree NEMA 1 No No 40HY81 
Thp 22А 480\/ АС Three NEMA 1 No 0 40Н708 
2 hp 43A 480V AC hree NEMA 1 No No 40HY84 
3 hp 5.6A 480V AC Three NEMA 1 No No 40HZ18 
5 hp 7.6А 480V AC hree NEMA 1 No No 40HY75 
7 V5 hp 12А 480V AC Three NEMA 1 No 0 40НҮ76 
10 hp 16А 480\/ АС һгее NEMA 1 No No 40HZ21 
15 hp 23A 480V AC Three NEMA 1 No No 40HY95 
20 hp 61A 480V AC hree NEMA 1 No No 40HZ04 
20 hp 31A 480V AC Three NEMA 1 No 0 40HZ33 
25 hp 38A 480V AC hree NEMA 1 No No 40HZ02 
30 hp 46А 480V AC Three NEMA 1 No No 40HZ01 
50 hp 72A 480V AC hree NEMA 1 No No 40HY92 
60 hp 87A 480V AC Three NEMA 1 No 0 40Н723 
100 hp 140A 480V AC hree NEMA 1 No No 40HZ07 
Eaton PowerXL DC1 
115V AC - Single Phase 50/60 Hz Input 
% hp ТА 115V AC Single NEMA 0 No No 20RA39 
15 hp 23A 230V AC hree NEMA 0 No No 20RA44 
34 hp 10.5 А 115V AC Single NEMA 0 No No 20RA40 
1hp 43A 230V AC hree NEMA 0 No No 20RA45 
172 hp 5.8 A 230V AC hree NEMA 0 No No 20RA46 
240V AC - Single Phase 50/60 Hz Input 
Vs hp 43A 240V AC Single NEMA 0 No No 20RA41 
% hp 2.3 A 240V AC hree NEMA 0 No No 20RA61 
1hp ТА 240V AC Single NEMA 0 No No 20RA42 
1% hp 10.5A 240V AC Single NEMA 0 No No 20RA43 
1hp 43A 240V AC hree NEMA 0 No No 20RA62 
2 hp ТА 240V AC hree NEMA 0 No No 20RA63 
2 hp 7A 240V AC hree NEMA 0 No No 20RA64 
Shp 105А 240V AC Three NEMA 0 No No 20RA65 
5 hp 15A 240V AC hree NEMA 0 No No 20RA66 
240V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
VA 23A 240V AC hree NEMA 0 No No 20RA47 
Thp 43А 240V AC Three NEMA 0 No No 20RA48 
15 hp 10.5 А 240V AC hree NEMA 0 No No 20RA51 
2 hp 7A 240V AC Three NEMA 0 No No 20RA49 
5 hp 18A 240V AC hree NEMA 0 No No 20RA52 
480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
1hp 22А 480\/ АС һгее NEMA 0 No No 20RA53 
2 hp 41A 480V AC Three NEMA 0 No No 20RA54 
2 hp 41A 480V AC hree NEMA 0 No No 20RA55 
2 hp 14A 480V AC Three NEMA 0 No No 20RA58 
3 hp 5.8 A 480V AC hree NEMA 0 No No 20RA56 
5 hp 95А 480V АС Three NEMA 0 No No 20RA57 
10 hp 18A 480V AC hree NEMA 0 No No 20RA59 
15 hp 24А 480V AC hree NEMA 0 No No 20RA60 


TN 


Maximum Maximum 


Output Output Output Output 
Power Current Voltage 
Eaton SVX 
240V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
{hp 48А 240V AC Three 
2 ШЕ 7.8A 240V AC hree 
11A 240V AC Three 
» 17.5А 240V AC hree 
TA p 25 À 240V AC Three 
10 hp 31A 240V AC hree 
15 hp 48А 240V AC hree 
20 hp 61A 240V AC hree 
25 hp 75А 240V AC hree 
30 hp 88A 240V AC hree 
480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
1hp 2.2A 500V AC hree 
2hp 43A 500V AC hree 
3 hp 5.6 À 500V AC hree 
5hp 7.6 A 500V AC hree 
5hp 9A 500V AC hree 
7 Y2 hp 12А 500V AC hree 
Om 16A 500V AC hree 
15 hp 23A 500V AC hree 
20 hp 31A 500V AC Three 
25 hp 38A 500V AC hree 
30 hp 46А 500V AC Three 
40 hp 61A 500V AC hree 
50 hp 72А 500V AC Three 
60 hp 87А 500V AC hree 
75 hp 105A 500V AC Three 
100 hp 140A 500V AC hree 
Maximum Maximum 
Output Output Output Output 
Power Current Voltage Phase AC 
Eaton H-Max 
240V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
1hp 48A 240V AC hree 
2 hp 8A 240V AC hree 
3hp 11A 240V AC hree 
5 hp 18A 240V AC hree 
7% hp 24А 240\/ АС hree 
10 hp 31A 240V AC hree 
15 hp 48А 240\/ АС һгее 
20 hp 62А 240\/ АС һгее 
25 hp 75A 240V AC hree 
30 hp 88 A 240V AC hree 
480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
15 hp 34A 480V AC hree 
2 hp 48А 480V AC Three 
3hp 5.6A 480V AC hree 
4hp 8A 480V AC Three 
5 hp 9.6 A 480V AC hree 
7% hp 12А 480V AC Three 
10 hp 16А 480\/ АС hree 
15 hp 23А 480V AC Three 
20 hp 31A 480V AC hree 
25 hp 38A 480V AC Three 
30 hp 46А 480\/ АС hree 
40 hp 61A 480V AC Three 
50 hp 72A 480V AC hree 
60 hp 87A 480V AC hree 
75 hp 105A 480V AC hree 
100 hp 140A 480V AC hree 
Maximum Maximum 
Output Output Output Output 
Power Current Voltage Phase AC 


Eaton H-Max IntelliPass and IntelliDisconnect 


208v AC - Three Phase 50/60 Hz Input 


hp 46A 208V AC 
2hp TOA 208V AC 
3 hp 11A 208V AC 
hp 17A 208V AC 
TA р 25А 208/ АС 
10 hp 31A 208V AC 
15 hp 47 À 208V AC 
20 hp 60A 208V AC 
25 hp 75А 208V AC 
30 hp 88A 208V AC 
230V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
1hp 42А 230\/ АС 
1%hp 6.8A 230V AC 
3 hp 9.6A 230V AC 
5 hp 16А 230V AC 
7V hp 22А 230\/ АС 
10 hp 28A 230V AC 
15 hp 42А 230V AC 
20 hp 54A 230V AC 
25 hp 68А 230V AC 
30 hp 80A 230V AC 
480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input 
1hp 21A 480V AC 
2 hp ЗДА 480V AC 
2 hp 15A 480V AC 
3 hp 56A 480V AC 
7% hp 11A 480V AC 
10 hp 14A 480V AC 
15 hp 21A 480V AC 
20 hp 27A 480V AC 
25h 34 À 480V AC 
30 hp 40А 480V AC 
40 hp 52А 480V AC 
50 hp 65А 480\/ АС 
60h ТТА 480V AC 
75 hp 96A 480V AC 


Three 
hree 
Three 
hree 
Three 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 


hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
Three 
hree 


hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 
hree 


44444-44444 


With Line 


Phase AC Contactor 


Encl. 
Rating 


NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 


NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 


Encl. 
Rating 


NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 


NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 


NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
NEMA 1 
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AC Drives 
NEMA1 | NEMA 12 
With Item Item 
Bypass No. No. 
No 32WN66 | 32WN76 
No 32WN67 | 32WN77 
No 32WN68 | 32WN78 
No 32WN69 | 32WN79 
No 32WN70 | 32WN80 
No 32WN71 | 32WN81 
No 32WN72 | 32WN82 
No 32WN73 | 32WN83 
No 32WN74 | 32WN84 
No 32WN75 | 32WN85 
No 32WN86 | 32WP03 
No 32WN87 | 32WP04 
No 32WN88 | 32WP05 
No 32WN89 | 32WP06 
No 32WN90 | 32WP07 
No 32WN91 | 32WP08 
No 32WN92 | 32WPO9 
No 32WN93 | 32WP10 
No 32WN94 | 32WP11 
No 32WN95 | 32WP12 
No 32WN96 | 32WP13 
No 32WN97 | 32WP14 
No 32WN98 | 32WP15 
No 32WN99 | 32WP16 
No 32WP01 | 32WP17 
No 32WP02 | 32WP18 
With Line With Item 
Contactor Bypass No. 
No Yes 32WP26 
No No 32WP27 
No Yes 32WP28 
No Yes 32WP29 
No Yes 32WP30 
No Yes 32WP31 
No Yes 32WP32 
No Yes 32WP33 
No Yes 32WP34 
No Yes 32WP35 
No Yes 32WP36 
No Yes 32WP37 
No Yes 32WP38 
No Yes 32WP39 
No Yes 32WP40 
No Yes 32WP41 
No Yes 32WP42 
No Yes 32WP43 
No Yes 32WP44 
No Yes 32WP45 
No Yes 32WP46 
No Yes 32WP47 
No Yes 32WP48 
No Yes 32WP49 
No Yes 32WP50 
No No 32WP51 
With Line 
No Line Contactor | Contactor 
With With 
Bypass Мо Bypass; Bypass 
Item Item Item 
No. No. No. 
32WP86 | 32WP52 | 32WR21 
32WP87 | 32WP53 | 32WR22 
32WP88 | 32WP54 | 32WR23 
32WP89 | 32WP55 | 32WR24 
32WP90 | 32WP56 | 32WR25 
32WP91 | 32WP57 | 32WR26 
32WP92 | 32WP58 | 32WR27 
32WP93 | 32WP59 | 32WR28 
32WP94 | 32WP60 | 32WR29 
32WP95 | 32WP61 | 32WR30 
32WP96 | 32WP62 | 32WR31 
32WP97 | 32WP63 | 32WR32 
32WP98 | 32WP64 | 32WR33 
32WP99 | 32WP65 | 32WR34 
32WR01 | 32WP66 | 32WR35 
32WR02 | 32WP67 | 32WR36 
32WR03 | 32WP68 | 32WR37 
32WR04 | 32WP69 | 32WR38 
3211805 | 32WP70 | 32WR39 
32WR06 | 32WP71 | 32WR40 
32WR07 | 32WP72 | 32WR41 
32WRO8 | 32WP73 | 32WR42 
32WR10 | 32WP75 | 32WR44 
32WR09 | 32WP74 | 32WR43 
32WR11 | 32WP76 | 32WR45 
32WR12 | 32WP77 | 32WR46 
32WR13 | 32WP78 — 
32WR14 | 32WP79 | 32WR48 
32WR15 | 32WP80 | 32WR49 
32WR16 | 32WP81 | 32WR50 
32WR17 | 32WP82 | 32WR51 
32WR18 | 32WP83 | 32WR52 
32WR19 | 32WP84 | 32WR53 
32WR20 | 32WP85 | 32WR54 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. f 


AC Drives Details on page A1. 
Mfr. Item 
Item For Use With Model No. 
PowerXL Series 
Motor Drive Connecting Cables and Adapters 
Remote Keypad Cable tives DXG-CBL-3M0 40HZ10 
Remote Keypad Cable DG1 Drives DXG-CBL-1MO 40HZ32 
Motor Drive Cooling 
Fan Kit DG1 Drives DXG-SPR-FR1FAN 40HY79 
Fan Kit DG1 Drives DXG-SPR-FRAFAN 40НҮ88 
Ғап Кі DG1 Drives DXG-SPR-FR2FAN 40HZ06 
Fan Kit DG1 Drives DXG-SPR-FR3FAN 40HZ14 
Fan Kit DG1 Drives DXG-SPR-FR5FAN 40HZ31 
Frame Kit DG1 Drives DXG-ACC-FR3N12KIT 40Н716 
Motor Drive Enclosures 40HZ17 
Conversion Kit Variable Frequency Drives DXG-ACC-4FR1N12KIT 40НҮ89 
Motor Drive Input/Output Cards 
Control Board Variable Frequency Drives DXG-SPR-CTRLKIT 40Н717 
Input Option Card Variable Frequency Drives — DXG-EXT-THER1 40HY94 
Input Option Card Variable Frequency Drives DXG-EXT-6DI 40HY98 
Option Card Variable Frequency Drives DXG-EXT-3RO 40HZ03 
Option Card Variable Frequency Drives — DXG-EXT-1AI2A0. 40HZ05 
Option Card Variable Frequency Drives DXG-EXT-3DI3DO1T 40Н724 F TN 
Motor Drive Keypad Mounting and Protection т 
Flange Kit with Frame 001 Drives ae zKT 40HY93 E t V. " bl 
Keypad Hole Plu DG1 Drives DXG-KEY-N12PLU 40НҮ85 
Бете Keypad Rit ПОТ Drives bee RHE 40HZ11 a on aria e 
Remote Keypad Mounting Holder DG1 Drives DXG-KEY-HOLDER 40НҮ96 H 
Motor Drive. eypads : с " c Frequency Drive 
tandard Keypad DG1 Drives DXG-KEY-LCD 40HY77 H 
Motor Drive Mounts and Mounting Adapters Accessories 
] Frame 5, PowerXL DG1 - 2 А : ы . 
Flange Ki General Purpose Variable  DXG-ACC-FRSN12FK 40НҮ80 Compatible with Eaton series VFDs and include components and kits to support 
Мешел еа g remote keypads, enhanced communication, flange-mounting adapters, and 
Flange Кї General Purpose Variable DXG-ACC-FRIN12FK 40Н719 enclosure options. 
Frequency Drives 
Frame 3, Туй DG1 Mfr. Item 
Flange Кї General Purpose Variable DXG-ACC-FR3N12FK 40Н726 Item For Use With Model No. 
Frequency Drives Communication Card Variable Frequency Drives OPTC3 32WP23 
Frame 2, PowerXL DG1 Communication Card SVX AC Drives OPTC7 32WP24 
Flange Ki General Purpose Variable DXG-ACC-FR2N12FK 40Н728 Communication Card Variable Frequency Drives OPTC2 4LRX2 
Frequency Drives inati Adjustable Frequenc 
Frame d bowerXL DGT Communication Card Drives quency OPTC4 4LRX3 
Flange Ki General Purpose Variable DXG-ACC-FR4N12FK 40Н734 Communication Card Variable Frequency Drives OPTCB 4LRX4 
Frequency Drives Input/Output Card Variable Frequency Drives OPTA2 4LRW7 
SVX Series Series Option Board Variable Frequency Drives OPTCJ 32WP21 
Motor Drive Input/Output Cards Adjustable Frequency 
AC Drive Communication Card — SVX AC Drives OPTCI 32WP20 ш = 70 cad Drives 5 si 2 ннан 
inati HVX9000 Adjustable tandard Input/Output Саг ariable Frequency Drives 
BACnet Communication Card Frequenc. Drives ОРТСЈ ALRXS Standard Tnput/Output Card Variable Frequency Drives OPTB5 4LRW9 
Communication Card Variable Frequency Drives OPTC2 32WP19 Motor Drive Keypads 
Communication Card Variable Frequency Drives OPTCQ 32WP22 AC Drive Keypad SVX AC Drives KEYPAD-LOC/REM 32М/Р25 
Dayton Variable Dayton 
Frequency Drives 
= No line contactor 
= No bypass 
А А А тык i Da toni 13E672 
Hybrid Drives have internal digital microprocessors but are у! 


programmed using an analog interface and manual controls. 


Digital Drives are programmed using a keypad with LED status Dayton Variable 
indicators and are compatible with GFCI circuits. E 
ше | Frequency Drive 


Black/ FDA = 
Maximum Maximum Gray Approved Accessories 
Output Output Output Output Encl. Item Item y А , . 
Sus кшт Voltage Phase AC Rating No. No. Compatible with Dayton series VFDs and include 
ayton Hybrid Drives i i 
Hn AC "Single, Three Phase 50/60 Hz Input components and kits to provide more control | 
e Зп. " ELS E Г шее NEMA 4X | 13E638 | 13Е639 options with switches, enhanced communication, 
ingle Phase z Inpu' iti iquid-ti j 
Ta hp DAA 240VAC Three NEMAT 11366607 — and fittings to ensure liquid-tight housing. 
1hp 36A 240V АС Three NEMA 4X | 13E632 | 13E633 For Use With Item 
Thp 36A  240VA Three — NEMA1 | 13E661 | — 
13E632 2р — 87A  DANAC Three NEMA 4X ТЫЙ 136635 ШЕТ zl Grainger Item Number No. 
Motor Drive it Dirt Cards 
3 ш 240V AC Three NEMA 4X | 13E636 | 13E637 13E644, 13E645, 13E646, 13E647, 13E648, 
480V AC - Three Phase 50/60 Hz Input Input/Output — 13E649, 13Е650, 13E651, 13E652, 
3 hp 46A 480VAC Three МЕМА АХ | 13E640 | 135641 Module 13E653. 13E654. 13E655. 13E656 13Е672 
5 hp 83A 480V AC Three NEMA 4X | 13E642 | 13E643 13E657, 13E658, 13E659, 13E662. 
Black/ |White FDA Motor Drive Sealini 
Maximum Maximum Output Blue/Gray | Approved 13E632, 13E633, 13E634, 13E635, 13E636, 
Output Output Output Phase Encl. Item Item 13E637, 13E638, 13E639, 13E640, 
Power Current Voltage AC Rating No. No. Liquid Tight 13E641, 13E642, 13E643, 13E644, 13E645, 13E665 
Dayton Digital Drives Fitting 13E646, 13E647, 13E648, 13E649, 13E650, 
240V AC - Single Phase 50/60 Hz Input 13E651, 13E652, 13E653, 13E654, 13E655, 
Ye hp 24A 240VAC Three P20 321570 - 13E656, 13E657, 13E658, 13E659 
1hp 36A  240VAC Three МЕМА4Х | 13E644 | 13E645 Motor Drive Switches 
Thp ДА 240V AC Three P20 321571 - Forward 13E632, 13E633, 13E634, 13Е635, 
2 hp 6.7A 240УАС Three МЕМА4Х | 13E646 | 13E647 Stop Reverse 13Е636, 13E637, 13E638, 13E639, 13E663 
2 hp 67A 240VAC Three P20 321572 - Switch Kit 13E640, 13E641, 13E642, 13E643 
3 hp 9A 240V AC Three NEMA 4X | 13E648 | 13E649 Forward 
240V AC - Three Phase 50/60 Hz Input Stop Reverse 13Е661 13E664 
306 — — 94 — 24 AC Three МЕМА X | 13602 НЫ | ОАЫ 
p ree n/Off AC Line 
3 hp JA 240VAC Three 1Р20 | 320576 | — Switch Kit  19E632, 136633, 136644, 13Е645 13Е667 
480V АС - Three Phase 50/60 Hz Input On/Off AC Line 13E634, 13E635, 13E636, 13E637, 13E668 
i h 2 A TV Ар Three NEMA AX TENE 13E655 ВИ п Ki 13E646, 13E647, 13E648, 13E649 
ree == n/Off AC Line 
324571 3 hp 46A 480VAC Three NEMA4X | 13E656 | 13E657 Switch Кі 19E650, 13Е651, 13Е654, 13Е655 13Е670 
3hp 55A 480VAC Three P20 321578 - On/Off AC Line 13Е638, 13E639, 13E640, 13Е641, 
5 hp 83A 480VAC Three NEMA4X | 13Е658 | 13Е659 Switch Kit for 13Е642, 13E643, 13E652, 13E653, 13E669 
5 hp 83A  480VAC Three P20 321579 - 3 phase Drive 13Е656, 13E657, 13E658, 13E659 
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1-800-GRAINGER (472-4643) DC Motor Speed Controls 
DC Motor Speed Controls DART суулу 
CONTROLS 
PWM DC Speed Controls—Pulse width SCR DC Speed Controls— = уы 
SCR DC modulation (PWM) devices adjust voltage Silicon controlled rectifier (SCR) 
Speed pulses to regulate the speed of DC motors. DC motor controls convert AC voltage to DC voltage, which 
Controls Used for low-voltage devices such as truck- provides variable speed control for DC motors. Used in 
90455 mounted equipment, portable conveyors, and ^ applications such as conveyors, packaging equipment, 
agricultural feeders. and centrifuges. 
Maximum DC Input Voltage Speed External Current/ Overall Overall Overall Item 
Current Voltage Output Rotation Range Switches Torque Limit Width Height Depth Brand No. 
m DC Speed Controls 
pen 
10А 12 їо 48 DC 12 їо 48У DC Single Direction 30:1 None Adjustable 3.62 in 4.25 in 13in Dart Controls 38Е040 
20A Т2 їо 48VDC 121048/ 0С Single Direction 30:1 None Adjustable 3.62 in 425 in 13in Dart Controls 38Е041 
40А 24 їо 36Ү DC 2410 36V DC Single Direction 30:1 None Adjustable 3.7 in Тіп 1.Тіп Dart Controls 2LHT8 
40A 12V DC 12V DC Single Direction 30:1 None Adjustable 37 in Тіп 1.Тіп Dart Controls 2LHT9 
60A 12V DC 12V DC Single Direction 30:1 None Adjustable 6.7 in 9 in 2.27 in Dart Controls 6YC43 
60 A 24to 36V DC 241036/ 06 Single Direction 30:1 None Adjustable 6.7 in gin 2.27 in Dart Controls 6YC44 
Enclosed NEMA 4X 
10A 12t048V DC 1210 48Ү 0С Single Direction 30:1 ON/OFF Adjustable 5.53 in 7.3 in 4.78 in Dart Controls 38EG42 
15A 12 їо 24VDC 1210 24V DC Single Direction 30:1 FWD/OFF/REV ^ Adjustable 5.53 in 7.3 in 4.78 in Dart Controls — 65TK12 
20A 12 їо 48У DC 12 їо 48У 0С Single Direction 30:1 ON/OFF Adjustable 5.53 in 73in 4.78 in Dart Controls 38EG43 
Shunt 
Maximum АС Input Voltage Speed Current/ Wound ^ Dynamic Overall Overall Overall Item 
Current Voltage Output Rotation Range External Switches Torque Limit Voltage Braking Width Height Depth Brand No. 
SCR DC Speed Controls 
en 
ER A  120/240V AC  90/180V DC — Single Direction — 50:1 None Adjustable 100/200V DC No 3.63 in 4.25 in 1.3in Dart Controls 5DYG9 
12А 120\/ АС 90V DC Reversible 50:1 None Adjustable — 100V DC Yes 6.25 in Тіп 4.06іп Dart Controls 5НАЗ2 
12A 240V AC 180V DC Reversible 50:1 None Adjustable 200/ DC Yes 6.25 in 7in 4.06 in Dart Controls 5HA34 
2A 12/24V AC 12/24V DC Single Direction — 25:1 None — 10/20V DC — 2.8 in 3.8 in 1.3in  DartControls 5JJ53 
2A 12/24V AC 12/24V DC Single Direction | 2521 None None 10/20V DC No 2.8 in 3.3 in 1.5in Рап Сопігоіѕ 5JJ54 
2A 120/240V AC 0 їо 90/180V DC Single Direction 25:1 ON/OFF None 100/200/ DC Мо 4.9 in 4 in 2 in Dayton 47827 
2A 120/240/ АС  90/180V DC Single Direction | 25:1 None None 100/200/ DC Мо 2.8 in 3.3 in 1.3in Рай Controls 5JJ56 
2A  120/240VAC 90/180V DC Single Direction 25:1 None None 100/200VDC Мо 2.8 іп 33in 1.5іп Сай Controls 5JJ57 
55А  120/240V AC 90/180V DC Single Direction — 50:1 None Adjustable 100/200VDC № 3.63 in 4.25 in 1.3in Рап Controls 21НТ4 
55А  120/240V AC 90/180V DC Single Direction — 50:1 None Adjustable 100/200V DC № 3.63 in 4.25 in 1.3in Dart Controls 2ЕНТ5 
5.5A 120/240/ AC 90/180/ DC Sing Direction — 50:1 None Adjustable 100/200V DC Мо 3.63 in 4.25 in 1.3in Сат Controls 2М510 
ББА 120V AC 90V DC eversible 50:1 None Adjustable — 100V DC Yes 6.25 in Тіп 4.06in Dart Controls БНАЗЗ 
5.5 A 240V AC 180V DC Reversible 50:1 None Adjustable 200V DC Yes 6.25 in 7in 4.06 in Dart Controls 5HA35 
10A 120/240V AC — 90/180V DC Reversible 50:1 None Adjustable 100/200V DC No 5.53 in Tin 1.63in Раг Controls 62385 
10A 120/240V AC — 90/180V DC Single Direction | 5021 None Adjustable 100/200V D Мо 6.7 in 9in 2in Dart Controls 67387 
15A 120/240/ AC 90/180V DC Single Direction — 50:1 None Adjustable 100/200V DC — No 6.7 in 9 in Zin  DartControls 5JJ59 
Enclosed NEMA 4X 
1.2A  120/240V AC 010 90/180V DC Reversible 50:1 FWD/STOP/REV, ON/OFF Adjustable 100/200V DC — Yes 5 in 95in 5.5 in Dayton 6X165 
5A 120/240/ AC 90/180/ DC Sing e Direction — 100:1 None None — No 3.62 in 1.66 in 4.63in Dart Controls 1Х092 
10A 120/240V AC 0 to 90/180V DC eversible 50:1 FWD/STOP/REV, ON/OFF Adjustable 100/200V DC Yes 5 in 95in 5.5 in Dayton 1F794 
10A  120/40V АС Oto 90/180V DC Reversible 501 AUTOIMANUAL PWD/ Adjustable 100/200VDC — Yes Біп 95іп 5.5in Dayton 47829 
10A 120/240/ AC 0 to 90/180V DC Single Direction 50:1 ON/OFF Adjustable 100/200V DC — No Sin 9.5 in 5.5 in Dayton 5X485 
10A 120/240V AC 90/180/ DC Single Direction — 100:1 ON/OFF = — — 5.13 in 7A4in 3.9in Dart Controls 2LHU2 
10A 120/240/ АС 90/180V DC Single Direction — 100:1 None — = = 3.62 in 3.5 in 4.63in Dart Controls 2LHUS 
Enclosed NEMA 4 
3A 12/24V AC 12/24V DC Single Direction — 25:1 ON/OFF = = = 3.81 in 3.5 in 5.5in Пап Controls 5JJ55 
3A 120/240V АС 90/180V DC Single Direction 25:1 ON/OFF None — 100/200V DC No 3.81 in 3.5 in 5.5in Dart Controls 54058 
10A 120/240V AC — 90/180V DC Single Direction 50:1 ON/OFF Adjustable 100/200V DC No 5.53 іп 7.25 іп 2.75іп Dart Controls 13A944 
10A 120/240/ AC — 90/180V DC Reversible 50:1 FWD/OFF/REV Adjustable 100/200V DC No 5.53 in 7.25 in 2.75in  DartControls 2LHT6 
10A 120/240V AC 010 90/180V DC Reversible 50:1  FWD/STOP/REV, ON/OFF Adjustable 100/200V DC — Yes 5 in 95in 55in Dayton 2М171 
10A 120/240/ AC 90/180/ DC Reversible 50:1 FWD/STOP/REV, ON/OFF Adjustable 100/200V DC — Yes 6.7 in 10 in 4.75іп Рай Controls 2M511 
10A  120/240V AC 90/180V DC Single Direction — 50:1 ON/OFF Adjustable 100/200V DC Мо 5.53 in 7.25 in 2.75іп  DartControls 62386 
10A 120/240/ AC 90/180/ DC Single Direction 50:1 ON/OFF Adjustable 100/200VDC — Yes 6.7 in 10in 4.75іп Рап Controls 67388 
Enclosed NEMA 1 
2A 120/240V AC 0 to 90/180V DC Single Direction 25:1 ON/OFF None 100/200/ 0: Мо 4.25 іп Біп 1.88 in Dayton 42527 
2A 120V AC Oto 90VDC Single Direction 2511 ON/OFF None = No 6 in 6 in 6.38 in Dayton 5Х412 
E 10 А d pai AC 0 to 90/180V DC Reversible 50:1 FWD/OFF/REV Adjustable = No 6.5 in 5.13 in 6.5 in Dayton 41D720 
nclose 
3A 120V AC 0 to 90V DC Single Direction 151 None Adjustable um — 2.61 in 3.6 in 3.19 in Dayton 2PUX3 
DC Tachometer and Pulse Generators === 
Tachometer/Process Meter— Pulse Generators—Provide square-wave pulses with frequency 
Microprocessor-based digital system measure proportional to shaft rpm of unit to which it is mounted. Stainless 
shaft speed lower than 1 rpm and operate as Steel ball bearing, compact Santoprene rubber housing, and 6-ft. 
a digital rate meter, timer, or process counter. rubber-jacketed output cable with 3-wire 18 AWG conductors. Mount 
An onboard microcomputer equipped with directly to motor shaft being monitored using single #10-32 screw. 
sophisticated software, quartz crystal controlled = Operating temp. range: -10° to 45°C 
reference frequency, and display updating on » Max. shaft speed: 5000 rpm 
i 0, 
every pulse permits accuracy of +0.04% Input Pulses per Mir. hein 
= 4-digit 2" LED rach Voltage м Revolution Model No. 
i fachometer and Process Meter 
3VU57 = NEMA 4X rating (faceplate 120/240VAC e DM8000 3VU57 
d mx: See DC 1 PU-2E 62392 
i .9 to - 
" Includes option board for 4.5 to 24V DC 10 PU-20E 5JJ65 
proximity sensor input 4.5 10 24V DC 20 PU-40E 38D074 
= А CONTROLS 
Potentiometer Kits = 
күт Input Voltage Item 
Digital Type Voltage Output Display Includes No. 
5K Ohm = = Dial Plate Dial Plate; 8 %4 in Leads; oy ur; 


Knob; Speed Pot 
Gasket Kit for NEMA 2LHU1 
4X Panel Installation 
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Digital 85 to 265V AC Oto 24V DC LED 


ELECTRICAL 
Motor Starters & Contactors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


NEMA Combination Motor Starters 


and Accessories 


= 3-pole, 60/50 Hz, 600VAC max. 
= Thermal units sold separately, see page 166 
= Class RK5 (600V) fuses on page 178 


Motor starter disconnect switches have a flange-operated visible blade switch. Fusible 


by Schneider Electric 


Class 8539 combination starters have a fusible disconnect switch and come complete with fuse blocks 
Circuit for RK5 type 600V fuses. Class R fuse clips sold separately. Circuit breaker combination 
pend starters feature a PowerPact motor circuit protector. 
1H694 Enclosure HP @ HP @ 

NEMA Thermal NEMA Amps 3-Phase 3-Рһаѕе Mfr. Item 
Size  UnitCode* ^ Rating A 240V 480V Model No. 
NEMA Circuit Breaker Combination Starters 
Separate Control, 120V AC Coil 
0 D1 1 18A  3hp 5 hp 8539SBG43V02S 1H695 
0 D1 12 18A 3hp 5 hp 8539SBA53V02S 1H694 
1 D1 1 27A 7 hp 10 hp 8539SCG44V02S 1H699 
1 рї 12 27A TW hp 10 hp 8539SCA54V02S 1H697 
2 D4 1 45A  10hp 25 hp 8539SDG43V02S 1YDU3 
2 D4 12 45A  10hp 25 hp 8539SDA53V02S 1YDUA 
With Hand/Off/Auto Switch, 1 Red Pilot Light, and 480V Control Transformer, 120V AC Coil, 1N0/1NC 
0 D1 12 18A 3hp 5 hp 8539SBG43V81CFF4P1TX11 — 1YDW3 
NEMA Fusible Combination Starters 
Separate Control, 120V AC Coil 
0 DI 1 18 = 5 hp 8538SBG13V02S 1H689 
0 Di 12 18 = 5 hp 8538SBA23V02S 1H688 
1 D1 1 27 = 10 hp 8538SCG14V02S 1H691 
1 D1 12 27 = 10 hp 8538SCA24V02S 1H690 
2 D4 1 45 = 25 hp 8538506141025 1H693 
2 D4 12 45 = 25 hp 8538SDA24V02S 1H692 
3 D5 D 90 —30hp 50 hp 85385Е013/025 2Ғ122 
With Hand/Off/Auto Switch, 1 Red Pilot Light, and 480V Control Transformer, 120V AC Coil, 1N0/1NC 
0 D1 1 18 — 5 hp 8538SBG13V81CFF4P1TX11 — 1YDV3 
1 D1 1 27 7%hp 10 hp 8538SCG14VB1CFFAP1TX11 — 1YDV5 
1 рї 12 27 — 10 hp 85385СА24/81СҒҒАРТТХІ1 — 1YDV6 
2 D4 1 45 = 25 hp 8538SDG14VB1CFFAP1TX11 — 1YDV7 
Class 8538 With Push-Button Start/Stop Switch, 1 Red Pilot Light, and 480V Control Transformer, 120V AC Coil, 1N0/1NC 
Fusible Starter 0 D1 12 18 — 3hp 5 hp 8538SBA23V81AFF4P1TX11 — 1YDUT7 
1H689 1 D1 1 27 7%hp 10 hp 8538SCG14VB1AFFAP1TX11 — 1YDUB 
1 Di 12 27 7 hp 10 hp 8538SCA24VBlAFFAPTTX11  1YDU9 
Description/ Max. Disconnect Mfr. Item 
IE Special Features Type Voltage Switch Size Model No. 
use Rejection Kits 
NEMA 0, 1 Class R 250 30A RFKO3 1H715 
NEMA 0, 1, 2 Class R 600 30 and 60A RFK06 1H716 
mE na " Class R 600 60A RFKOGH 2CR85 
'ontro| nsformer 
100VA, 240/480VAC Primary, 120VAC Secondary, 3.43 W x 5.82 H x 5.38" D 9070G02D1 1D644 
* See page 166. 
HAND/ 
OFF/AUTO 
Hoffman не не PUSHBUTTON, “SWITCH 
= = Amps 3-Phase 3-Phase Control Item Item 
IEC Combination A 240V 480V Transformer | — No. No. 
25104 y hp 2 hp No 39N383 39N389 
Motor Starters Pls ы. 
» Short-circuit and motor € VIE hp 8 hp Yes LEE ЫШЫ 
І 631010 3 hp 5 hp No 391385 391391 
overload protection ` 3hp 751р Yes 398404 mE 
0 
қ = 3-pole, 60/50 Hz 91013 FAD TAD Yes 30N405 300398 
PUE bali aa : » 120VAC coil 111016 php Тр No GPXJ3 6PXJ7 
us! uttons an ‘anstormer Ж р р es = 6PXK 
ALVX6 = Self-protected, Type E 14102 5h 10h No ВРХА GPXJ8 
= 1NO auxiliary contact E p 10 hp Yes m m 
i ? np p 0 
(GE includes 1NC) 19 to 25 TV hp 18 hp Yes шы GPXK3 
= Hand/Off/Auto models have 2410 32 10 hp 20 hp B 6PXJ6 SPA 
n A p p es pam 
DIN rail-mount terminal blocks "Enclosure NEMA Rating 4X 
for external accessories 11016 2 hp Е hp ТЕ snare a шн 
E hp ^4 hp 0 
= 100VA transformer rT Y hp {hp Yes 39N376 41H799 
. E ELE EE 
Й " * " es 
Adjustable moor circuit protector elim- 25104 Ел hp 2 ho No 29Ң215 398371 
inates the n r heater element: 2 hp p es 
ates the need for heater elements 41063 115 hp 3 hp No 29HZ76 39N372 
(thermal units). Starters have visual ТЕР 3 hp 5 hp Yes 394379 41H803 
short-circuit indicator and LED pilot ` Зр Ab No ETE d 
With Hand/Off/Auto Switch light. UL Listed, CSA Certified. 91013 300 тутр Ves 39380 A1H804 
6PXK1 5 hp 10 hp No = 29HZ79 
HAND/ 1110 16 5 hp 10 hp Yes ALVX6 ALVX2 
OFF/AUTO 5 hp 10 hp No = 4LVU7 
START/STOP SELECTOR 5 hp 10 hp No = 29Ң780 
HP @ HP @ PUSH BUTTON| SWITCH 
14 to 20 5h 10 hp Yes ALVX7 4LVX3 
Ans 3-Phase 3-Phase Control Item Item 215 10 hp No = ALVUS 
Al 240V 480V Transformer No. No. 7% hp 15 hp Yes 4LVX8 4LVX4A 
“Enclosure NEMA Rating 1 191025 7% hp 15 hp No = 20H781 
11016 E np A np No 39N381 39N387 7 АД hp 15 hp No = ALVUS 
4 Л 390399 39N393 p hp Yes 4LVX9 41/Х5 
151025 Ve hp 1 hp No 39N382 39N388 24 to 32 10h 20h No — 29H282 
siis V6 hp Thp Yes 39N401 390394 — io — — 305p act — 
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ELECTRICAL 


Motor Starters & Contactors 


NEMA Magnetic Motor Starters with 


Solid State Overload Relays 


= Class 10/20 selectable thermal protection 

= 3-pole, 60/50 Hz, 600VAC max. 

= Accessories and replacement parts on page 163 
Full-voltage starters start and stop 3-phase AC motors. Manual 
push-to-test and visible trip indicator. Trip-free construction 
allows overload relay to trip even if reset lever is blocked or in 


the reset position. Overload relay has heaterless construction 
and adjustable full load amp setting. 

Normally open holding circuit contact allows 3-wire control. 
Angled contacts provide high contact pressure and positive 
seating. Spring-assisted gravity dropout on de-energizing 
quickly extinguishes any arcing. UL Listed and CSA Certified. 


by Schneider Electric 


Nonreversing, Open 


NEMA Amps Coil NEMA Amps Coil NEMA Amps Coil NEMA Amps Coil 5Е748 
Size A Volts Size A Volts Size A Volts Size A Volts 
NEMA Style Magnetic Motor 2 45  240VAC 5Е061 0 18  208VAC 5Ғ001 4 135  120VAC 5Е155 
Starter, Nonreversing 2 45  480VAC 5Ғ063 1 27  120VAC 5Е035 4 135 240/АС 5F157 
1 Enclosure NEMA Rating 45 208V AC 5Ғ065 27  240VAC 5Е037 NEMA Style Magnetic Motor 


90 4807 AC 2MMA7 
90 120/АС 5F099 


27 480/АС 5Е039 
27 208/АС 5Ғ041 
45  120VAC 5Ғ075 
45  240VAC 5Е077 


00 9  120VAC 21ЕТ51 
00 9 480V AC 21ЕТ53 
9 


2 

3 Starter, Reversin 
208V AC 21ET54 1 90 208/ АС 5F105 

4 


1 Enclosure МЕМА Rating 
27 120/АС 5F187 


1 
0 18  120VAC 5E732 135 120V АС 2ММ06 No Enclosure NEMA Rating 
9 


1 
1 
1 
2 

0 18  240VAC 5Е734 135  480V AC 2MMC8 2 45  480VAC 5F079 00 120V AC 21ET58 

0. 18 480VAC SET36 12, 3R Enclosure NEMA Rating 2 — 45 —208V AC BFO81 0 — 18 —120V AC BF179 

0 18  208VAC 5E738 3 90 120/ AC 2ММА8 3 90  120VAC 5F115 1 27  120VAC 5Ғ195 

1— 27 —120VAC SFÜ19 "No Enclosure NEMA Rating 390 —240V AC 5117 245 —120V AC BF331 

1 27  240VAC 5Е021 00 9 120V AC 21ET55 3 90  480VAC 5F119 3 90 120/ AC 2MMG4t 

1 27  480V АС 5Е023 0 18 T АС perag Ч E pd АС ANTE 4 135  120V AC 2ММ07 

1 27  208VAC 5Ғ025 i 

2 45 120VAC 5F059 0. 18 —480VAC 5E752 4 — 135 —208V AC 2MMD6 Reversing, Open 


T 240VAC and 480VAC coil not available. MOT 


NEMA Magnetic Motor Starters with 
Standard Overload Relays 


= Melting alloy thermal overload relays — Full-voltage starters start and stop 1- and 3-phase AC motors. Manual push-to-test iS 
= Class 20 thermal protection and visible trip indicator. Trip-free construction allows overload relay to trip even if E 
=e 


by Schneider Electric 


= 2- or 3-pole, 60/50 Hz, 600VAC max. reset lever is blocked or in the reset position. 
» Thermal units sold separately, page 166 Normally open holding circuit contact for 3-wire control. Angled contacts provide high 


2 = 
= Accessories and replacement contact pressure and positive seating. Spring-assisted gravity dropout on de-energiz- nm 
parts on page 163 ing contacts quickly extinguishes any arcing. UL Listed and CSA Certified. = 

HP@ HP@ HP@ HP@ HP@ HP@ 


NEMA Amps Coil 1-Рһаѕе 3-Phase 3-Phase Thermal NEMA Amps Coil 1-Рһаѕе 3-Phase 3-Phase Thermal 
Size А Volts — 230V 240/ 480V Unit Code Size А Volts 230V 2401 480V Unit Code 
Square D Magnetic Motor Starter with Thermal Overload 1 27А 240V AC 7%hp  10hp C3 1H497 
1 Enclosure NEMA Rating 1 27А 480V AC 7%hp  10hp C3 1Н498 


00 9A 120VAC hp = = Ai 1H468 1 27A 208VAC - 7 %hp  10hp C3 1Н499 
00 9A 240VAC hp — — Ai 1Н469 2 45A 120VAC  — d5hp  25hp C4 1Н517 
00 9A 120VAC -  1%hp 2hp Ci 1Н470 2 45A 240(VAC  — i5hp  25hp C4 2PXA9 
00 9А 240(VAC — hp 2hp Ci 1Н471 2 45A 480(VAC  — i5hp  25hp C4 — 2PXC1 
00 9А 480VAC -  1%hp 2hp (1. 1Н472 2 45А 208VAC  — i5hp  25hp C4 2РХС2 
00 9A 208VAC — 1%hp 2hp C1 — 1H473 3 90A 120VAC - 30hp  50hp C5 1H532 
00 9A 24VAC  —  1%hp 2hp —  2BXi2 3 90A 240VAC  — 30hp  50hp C5  2PXC7 
00 9А 120VAC -  1%hp 2hp Di 2BX76 3 90A 208VAC  — 30hp  50hp C5  2PXC9 
0 18A 208VAC 2hp = = D3 19YA90 4 135 А 120VAC — 50һр  100hp C6 20AZ20 
0 18A 120VAC - 3 hp 5 hp D3 19Ү050 No Enclosure NEMA Rating 
0 18A 120VAC 2hp — — A2 1Н481 00 9A 120(VAC —  1%hp  2hp Di 1474 
0 18A 240VAC 2hp — — A2 1Н482 00 9A 240(VAC — 1%hp 2һр Di 1Н475 
0 18A 120VAC — Shp 5 hp C2 19483 00 9A 208VAC. —  1%hp 2һр Di 1Н476 
0 18A 240(VAC - 3 hp 5 hp C2 1H484 00 9A 120(VAC — 1%%ір 2һр Di  2BX80 
0 18A 480(VAC  — 3h 5 hp C2 1H485 00 9A 120VAC hp — — Bi 2PWY9 
0 18A 208VAC - 3 hp 5 hp C2 1H486 00 9A 480(VAC — 1%hp 2hp Di 5В614 
0 18A 120VAC  — 3hp 5 hp D2 1H554 0 18A 120VAC 2hp — — D3 19ҮД95 
0 18A 24VAC  — 3h 5 hp — 2ВХ18 0 18A 120VAC — 3 hp 5 hp D3  19YA98 
0 18A 24NAC - 3h 5 hp D2 2PXE9 0 18A 240VAC - 3hp 5 hp D3 19ҮС58 
1 27A 240VAC 3hp — — D3 19ҮС12 0 18A 120VAC 2hp — — B2 1Н490 
1 27A 120VAC 3hp = = АЗ 1Н500 0 18A 120VAC — 3 hp 5 hp D2 1H491 
1 27A 240VAC 3hp — — АЗ 1Н501 0 18A 240VAC  — 3 hp 5 hp D2 1H492 
1 27А 120VAC — 7 hp  10hp C3 1H504 0 18A 480VAC  — 3 hp 5 hp D2 1Н493 
1 27А 240(VAC  — 7 hp  10hp C3 1H505 0 18A 208VAC  — 3 hp 5 hp D2 1H494 
1 27A 480(VAC  — 7 hp 10һр C3 1H506 0 18A 120VAC - 3 hp 5 hp D2 1H555 
1 27A 208VAC  — 7%!  10hp C3 1Н507 0 18A 240VAC 2hp — = B2  2BX25 
1 27A 120VAC  — 7 hp  10hp D3 1H556 0 18A 24VAC  — 3 hp 5 hp -- 2BX26 
1 27A 24VAC - 7 hp  10hp —  2ВХ34 1 27A 120VAC — 7 hp  10hp D3 19ҮС21 
iP 36A 120VAC Shp — — A4 1Н502 1 27A 120VAC 3hp — = ВЗ 1Н511 
iP 36A 240VAC Shp E — А4 1Н503 1 27А 120VAC — 7%Ю%һр 10һр D3 1H513 
2 45A 120VAC  — 15йр  25hp C4 1Н520 1 27A 240(VAC  — 7%hp  10hp 03 1H514 
2 45A 240VAC  — i5hp  25hp C4 1Н521 1 27A 480(VAC  — 7%hp  10hp D3 1Н515 
2 45A 480УАС  — i15hp  25hp C4 1Н522 1 27A 208VAC - 7%hp 10һр D3 1H516 
2 45A 208VAC  — i5hp  25hp C4 1Н523 1 27A 120VAC  — 7%hp  10hp D3 1H557 
2 45A 120VAC  —  15hp  25hp D4 19558 1 27A 24VAC  — 7 %hp 10һр — 2BX4i 
2 45A 120VAC 7 р  — — A5 2BX51 1 27A 240VAC 3hp — — B3 ?РХАЗ 
2 45A 240VAC 7%hp  — — A5 2BX52 iP 36А 240VAC 5һр = = B4 20А719 
2 45A 24NVAC  — 15h  25hp D4 —2PXG2 2 45A 120VAC  — i5hp  25hp D4 19527 
3 90A 120VAC  — 30hp  50hp C5 1Н535 2 45A 24(VAC  — i5hp  25hp D4 1H528 
3 90A 24(VAC  — 30hp  50hp C5 1H536 2 45A 480(VAC  — i5hp  25hp D4 19529 
3 90A 480VAC  — 30hp  50hp C5 1Н537 2 45A 208VAC  — i5hp  25hp D4 19530 
3 90A 208VAC  — 30hp  50hp C5 1H538 2 45A 24VAC  — i5hp  25hp —  2ВХ53 
4 135A 120VAC —  50йр  100hp C6 1Н545 2 45A 120(VAC  — i5hp  25hp D4 2PXG5 
4 135A 480VAC  — 50р  100h C6  1H547 2 45A 480VAC  — ib5hp  25hp D4 2РХб7 
4 135A 208VAC  — 50р  100hp C6 1Н548 3 90A 120VAC  — 30hp  50hp 05 1H541 
4 135 А 240VAC —  50hp  100hp C6 2PXD8 3 90A 240(VAC  — 30hp  50hp D5 1Н542 
4, 4X Enclosure NEMA Rating 3 90А 480V AC = 30 hp 50 hp D5 1H543 
0 18A 120VAC - 3 hp 5 hp C2 1Н495 3 90A 208VAC  — 30hp  50hp D5 1H544 
1 27А 120VAC — 7%hp  10hp C3 58616 3 90A 120VAC  — 30hp  50hp D5 2PXH3 
12, 3R Enclosure NEMA Rating 4 135A 120VA0 - 50hp 100һр D6 1Н549 
0 — 18A 120VAC - 3 hp 5 hp C2 1Н477 4 135A 240VAC — 50hp  100hp D6 _ 19550 
0 18А 480VAC = 3hp 5 hp C2 —2PWZ3 4 185A 208VAC  — 50hp 100 hp рб 1H551 NEMA 12 
0 18A 208VAC  — 3 hp 5 hp C2 —2PWZ4 4 135A 480VAC  — 50hp  100hp D6 5В617 1H477 
1 27A 120VAC - 7 hp  10hp C3 1Н496 5 270A 120VAC  — 100hp 200hp - 1H553 
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ELECTRICAL 
Motor Starters & Contactors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Contactor 
NEMA Size 3 


Motor Starter 
NEMA Size 0 


NEMA Magnetic 
Contactors and 
Motor Starters 


= 3 pole MOTOR STARTERS 

= Include 1NO Protect against motor 
aux. contact overload on 3-phase 

UL Listed. motor circuits. Manual 

CONTACTORS weld check. Toolless 


disassembly. Class 

20 overload protec- 
tion with visible trip 
indicator and manual 
reset. Motor starters 
without electronic 
overload relays require 
3 heaters, see below 
for selection. 


For use with resistance 
heating and capaci- 
tor circuits; may be 
used to control AC 
motors where overload 
protection is provided 
separately. 


Ne 
he OT, 


Heater 


Replacement 
Coil 


Auxiliary Contact 
Adder Block 


Motor Starter Heaters 
and Accessories 


» 3-pole starters require 3 
heaters (thermal units) 

= Amps shown are for motors with 
1.15 to 1.25 service factor 
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HP @ HP @ 
NEMA Amps > CHOOSE: 3-Phase 3-Рһаѕе Mfr. 
Size А Coil Volts 240V 480V Ww H D Model 
Nonreversing Contactors, No Enclosure 
0 18A 3 n 5hp 3.94 45 3.1 CR305B00 
1 27A 7% hp Ohp 3.94 45 34 CR305C00 
2 45А 120V AC; 240V AC; 480V АС 15 hp 25 hp 5.5 6.62 5.5 CR305D00 
3 90А 30 hp 50 hp 6.5 8.81 6.7 CR305E00 
4 135A 50 hp 100 hp 6.5 8.81 6.7 CR305F00 
Nonreversing Motor Starters, No Enclosure 
00 9A Th 2hp 3.71 1.8 3.94 CR306A00 
0 18A 3 hp 5 hp 371 7.8 3.94 DEC 
1 27 À " A 7 V. hp 10 hp 3.71 1.8 3.94 R306C00 
2 45A .. 120/АС; 240V AC; 480V AC —ү5рр —55hp — 544 912 55 CR306D00 
3 90A 30 hp 50 hp 6.62 11.62 6.5 CR306E00 
4 135A 50 hp 100һр 6.62 1162 65 CR306F00 
00 9A 120V AC 1 hp 2hp 6 10 4.63 CR306A10 
Nonreversing Motor Starters, Enclosed 
00 9A 240V AC; 480V AC 15h 2hp 6 10 4.63 CR306A10 
Nonreversing Motor Starters, No Enclosure 
18A 120V AC; 240V AC; 480V AC 3 hp 5 hp 6 10 4.63 CR306B10 
Nonreversing Motor Starters, Enclosed қ И " 
1 27А 5 A WA 10 hp 6 10 4.63 R306C10 
2 45A 7 120/АС; 240V AC; 480V AC. —i9 pp  25hp 7.38 1325 6.13 CR306D10 
3 90A 120V AC; 240V AC 30 hp 50 hp 8.75 2025 731 CR306E10 
Nonreversing Motor Starters, No Enclosure 
3 90A 480V AC 30 hp 50 hp 875 2025 731 CR306E10 
Nonreversing Motor Starters, Enclosed 
4 135 A 120V AC; 240V AC 50 hp 100hp 8.75 25 7.31 CR306F10 
Nonreversing Motor Starters, No Enclosure 
4 135A 480V AC 50 hp 100hp 98/5 25 7.31 CR306F10 
5 270A 120V AC; 240V AC; 480V AC 100 hp 200 h 17 4512 110 CR306G10 
Nonreversing Motor Starters with Electronic Overload Relay, No Enclosure 
r oi ‘(Sip 250b — 544 — 912 — 55 — CRIDEDQU OOKARARL 
to : 8 hp р ў B E 
3 35070: 120/ АС; 240V AC; 480VAC —39hp  50hp 662 11.62 65  CR306E0000XAAMAL 
4 135 50 hp 100һр 6.62 1162 6.5 . CR306F00 00ХААААМ 
Nonreversing Motor Starters with Electronic Overload Relay, Enclosed 
1 6.5 to 13.5 — 120V АС; 240V AC; 480V AC 1v» hp 10һ 371 7 3.94 — CR306C10 ООХААААС 
Reversing Motor Starters, Enclosed = E = m = BEER 
7 Д р р ; д 
1 27A 7 120/АС; 240V AC; 480/АС — 7h; i0Ohp 494 14 459 CR309C10 
2 Speed Motor Starters, Enclosed 
1 27A 120V AC; 240V AC; 480V AC 7V hp 10 hp 8.88 7 3.94 CR309C10 АКА 
Full-Load Amps @ 3-Phase NEMA Current Mfr. 
NEMA Size 3 NEMA Size 4 Mfr. Item Size Range Model 
Regular Large | Regular Large Overload Relays 
Encl Encl. Encl. Encl. Model No. 0, 00, 1 — CR324C360F 
Heaters 0, 00, 1 — CR324C660F 
31.3 31.8 32 32.2 |CR123F357B 3HYX9 NEMA Overload Relays 
33.3 33.9 342 34  |CRT23F395B 3HYYT 0,1 6.5 to 13.6A CR324CXGS 
343 37.6 36.7 36.8 |CRT23F430B 3HYY2 0,1 13.0 to 27.0A CR324CXHS 
40.9 41.9 43.9 446 |CRÍT23F487B 3HYY3 Mount Adapters 
44.7 47.7 46.6 48.4 |CRT23F567B 3HYY4 — — CR324CXPMA 
51 52.1 52.6 53.0 |CRT23F614B 3НҮҮ5 Full-Load Amps @ 3-Phase 
52 55.8 | 556 574 |CR123F658B 3HYY6 NEMA Size 
55.4 59.7 58.7 60 PARE: 3HYY7 00, 0, or 1 NEMA Size 2 Mfr. 
63.3 681 67.1 695 [CR123F/72B_3HYY8 Regular Large Large 
66.1 71.5 70.6 71.7 СВ103Ғ848В 3HYY9 Encl. Encl. | Regular Encl. Encl. Model 
13.5 18.2 16.3 79.9 |CR123F914B 3HYZ1 Heaters 
822 ^ 875 | 887 923 |CRI23FI040 3HYW6 577 5.91 | 54810585 5.85 | CR123C630A 
E EE mmm 1: de шш шш 1 шш шш: 
= = Д fa 48 to 7.35 7.35 77 
-— — HE mL [ишкин ps7 912-39 E38 Л О 
= = i B 07109. Д 
аа а аа а ааа ЫЫ ШОС: 
= = = ү Қ .62 to 10.5 Ei 
um M Ча 
B : == = à Е 7 to 12. д 
ш саа Ж == 
А — = D: 5. „7 to 16.7 Wd 
ны ыны A | eeu. TET ТЕ ШІЛТЕР 
: | 0 to 18. 3 
Starter ee ae ee таве 19.70 20.00 | 18.8 10204 20.40 | CR123C214B 
Size No. No. No. No. 2120 2150! 20.5 0227 22.70 | CR123C228B 
Replacement Coils 22.30 2250! 22.810247 2470 | CR123C250B 
0. 00, 1 3AGH5 = E = 23.50 2380 | 24810263 26.30 | CR123C273B 
“2 3AGH8 6AMRO 3AGHO 3HYN1 25.50 2630 | 26.4t029.5 29.50 | CR123C303B 
00. 1 == 6AMP8 3AGH6 3AGH7 27.00 27.00 29.6 to 32.5 32.50 | CR1230330B 
3 3HYN2 САМХЗ 3HYN3 3HYN4 = = 32.6 to 36.7 36.70 | CR123C366B 
4 3HYN5 6AMX5 3HYN6 3HYN7 — — 36.8 to 41.9 41.90 | CR123C400B 
5 GAMX6 = = GAMX8 — = 42.0 to 43.2 43.20 | CR123C440B 
— — 43.310450 45.00 | CR123C460B 
No. of NC No. of NO 0.43 0.45 = — | CR123C054A 
Aux. Aux. Starter Mfr. Item 0.48 0.49 — — CR123C060A 
Contacts — Contacts Size Model No. 0.53 0.53 = = CR123C066A 
NEMA Adder Auxiliary Contact Blocks 0.58 0.59 — — CR123C071A 
0 1 00 to 4 CR305X100D — 3HWN3 0.64 0.65 = = CR123C078A 
1 0 00to4 СН305Х100Е  3HWN4 0.74 0.76 = = CR123C087A 
NEMA Auxiliary Contact Blocks 0.84 0.84 — = CR123C097A 
1 1 0,00,1 . CR305X100C ЗНММ2 0.92 0.93 = = CR123C109A 
1 1 2 CR305X200C 3НМ/М5 1.02 1.04 — — CR123C118A 
1 1 3,4 CR305X3000 3HWN6 1.10 1.15 — — CR123C131A 
Starter Mfr. Item 1.23 1.27 — — CR123C148A 
Legend Size Model No. 1.38 1.39 — — CR123C163A 
аз ШІП = - BS 
tart/Stop/Momentar ; : — — 
Contact P y 00101 САЗОЅХ120М 3HYP1 16 T Е = = СОА 
tart/Stop/Momentan E К — — 
Te мын EE EE EE 
tart/Stop/Momentan Д à = = 
a E a 
tart/Stop/Momentar A ; = = 
Contact ^ а 5 CR305X5208 GANDO -- 547-770 = — | CR1230379A 
Selector Switch Kits 4.03 4.06 — — CR123C419A 
Hand/Off/Auto 00to1 . CR305X130N 3HYP2 443 447 — — CR123C466A 
Hand/Off/Auto 2 CR305X230N 6AND3 4.94 4.95 = = CR1230526A 
Hand/Off/Auto 3,4 CR305X330B 6AND6 5.36 5.49 — — CR1230592A 
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Motor Starters & Contactors 


uE 


Electrically Mechanically 
Held Type S Held Type LX 


Electrically 
Held Type L 


Multipole Lighting Contactors 2595» - 


by Schneider Electric 


Open-type contactors have 120V coils operable on 50 Hz at 

110V, 277V at 60 Hz. UL Listed and CSA Certified. 

ELECTRICALLY HELD TYPE L AND MECHANICALLY HELD TYPE LX 
Field-convertible contacts have normally open and normally closed indicators. 
Max. 8 normally closed contacts. Silver cadmium oxide double-break contacts. 
ELECTRICALLY HELD TYPE S 


Feature mixed load ratings (lighting and motors), factory-wired controls, and 
clearly marked termination points. 


No. of FullLoad CHOOSE: Mfr. Item 
Poles Amps Coil Volts H Ww D Model No. 
Electrically Held Type L 
2 30А 5.0in 2.88in 3.12in 89031020 Н5201 
3 30A 5.0in 2.88in 3.12in 89031030  H5202 
4 30А 4120VAc —90in 2.88in 3.12in 89031040 Н5203 
6 30A оү AC -50іп 4.25іп 3.12in 89031060 Н5204 
8 30A 5.0in 5.63in 3.12in 89031080 Н5205 
10 30A 5.0in 5.63in 3.12in 8903L01000 Н5206 
12 30А 5.0in 5.63in 3.12in 8903201200 H5207 
Electrically Held Type S 
2 30A 4.34іп 3.22іп 4.22in 89035М01  H5212 
2 60А 5.33in 4.31іп 4.94in 89035Р01 Н5213 
2 100A 7.09in 5.45in 6.5in 89035001 Н5214 
3 30A yoovac -434in 322in 422in 89035М02 Н5215 
3 60A 277V AC 5.33іп 431in 4.94in  8903SPO2 Н5216 
3 100 A T.09in 5.45in 6.5іп 989039002  H5217 
4 30A 4.34іп 425in 4.22in 89035М03 Н5218 
4 60 À 6.22in 5.61in 4.94in  8903SPO3 Н5219 
4 100A 7.26іп 9.75in 6.5in 89035003 H5220 
Mechanically Held Тре LX 
4 0A 8.81in 2.88in 3.25in 8903LX040 Н5208 
6 30A 120VAC 8.811Іп 425in 3.25in 89031Х060 H5209 
8 30A 277VAC  8.81in 5.63in 3.25in 8903LX080 Н5210 
12 30A 8.81in 5.63in 3.25 in 8903СХ01200 Н5211 
Replacement Coils, 120V AC 
L Electrically Held — — — 9998L44 — 2FK33 
SIW/SP Electrically Held Unlatch 120V AC — — — 2959513М//308 2FJ89 
LX Mechanically Held Unlatch — — — 9998LX44 — 2FK39 


Open 4-Pole 
H5222 


Lighting Contactors 

= Rated 30A inductive and resistive 

= 7.4"H x 4.2"W x 3.9"D 

» Electrically held 

Design allows additional power poles to be added to a max. of six 1- or 2-pole 
blocks. Poles are supplied in the NO position on contactor. Up to 4 power pole 
blocks are field convertible to NC. UL Listed. Mechanically held contactors have 
built-in control module delays to minimize excessive operation from faulty 
control devices. 


Enclosed 12-Pole 
H5432 


NO ENCLOSURE NEMA 1 
No. of P CHOOSE: Mfr. Item Item 
Poles Coil Volts Model No. No. 
2 CR463L20A H5221 H5427 
4 CR463L40A H5222 H5428 
6 120V AC CR463L60A H5223 H5429 
8 277V AC CR463L80A H5224 H5430 
10 CR463LB0A H5225 H5431 
12 CR463LD0A H5226 H5432 
Mfr. Item Mfr. Item 
Type Model No. Type Model No. 
Power Poles, 30A Enclosure 
CR460XP31 3HXY2 NEMA 1 CR460XE1B 3HXZ5 
2 Pole CR460XP32 ЗНХҮЗ Coil Kit 
Auxiliary Contacts 115 їо 120V — CR460XCJ 3HYN8 
1 СВ460ХВ1 SHWN7 277V CR460XCN 3HYN9 
2 CR460XB2 3HWN8 


by Schneider Electric 


2FM51 


NEMA Motor Starter and Contactor 
Accessories and Replacement Parts 


Description 


Contact Kits, Includes Movahle and Stationary Contacts 


3-Pole, Fits Size 00 

3-Pole, Fits Size 0 

3-Pole, Fits Size 1 

3-Pole, Fits Size 2 

3-Pole, Fits Size 3 

3-Pole, Fits Size 4 

3-Pole, Fits Size 5 
Auxiliary Contacts 

1 NO, Fits Sizes 00 to 5 

1 NC, Fits Sizes 00 to 5 

1 NO/1 NC, Fits Sizes 00 to 5 
Internal Nonconvertible Contacts 
1 NO, Fits Sizes 00 to 2 

1 NC, Fits Sizes 00 to 2 


Transient Suppression Modules, RC Circuit Suppresses Coil Transients up to Approx. 240V 


For Type S 120V Coils Only, Fits Sizes 00 to 2 
For Туре S 120V Coils Only, Fits Sizes 3 to 5 


Separately Mounted Overload Relay, Melting Alloy Design with Trip-Free Reset 


3-Pole, Fits Sizes 00 to 1, 25A Max. 
Replacement Overload Relays for Class 8536 Starters 
3-Pole, Fits Sizes 00 to 1 

3-Pole, Fits Size 2 

External Overload Reset Mechanism 
NEMA 1 or 12, Fits Sizes 00 to 4 

and Enclosures up to 9%" D 

Control Circuit Fuse Holders, 600V Max. 
Two, Series KTK Fuse, Fits All Sizes 
Push-Button Kits 

Start/Stop, NEMA 1, Fits Sizes 00 to 3 
Start/Stop, NEMA 1/3R/12, Fits Sizes 00 to 7 
On/Off, NEMA 1, Fits Sizes 00 to 4 
Hand/Off/Auto Selector Switches 

NEMA 1, Fits Sizes 00 to 3 

NEMA 1/3R/4/12, Fits All Sizes 

On/Off Selector Switch 

NEMA 1, Fits Sizes 00 to 4 

Red Pilot Lights, 600V Max. 

NEMA 1, Fits Sizes 00 to 1 and 1P 

Red Pilot Light, 120VAC 

NEMA 3R/12, Fits Sizes 0 to 7 
Motor Logic" Accessories (Туре 9065) 
Remote Reset, Fits Sizes 0 to 4, 

120VAC Signal up to 150 ft. 

Isolated Auxiliary Contact, Fits Sizes 

0 to 7, NO or NC, A600 Rated 

Lug Extender Kit, Fits Sizes 0 to 1 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Mfr. Item 
Model No. 
9998SJ1 1H567 
9998SL2 1H569 
9998SL3 1H570 
9998SL4 1H571 
9998SL7 1H572 
9998SL9 1H573 
9998SL11 1H568 
9999SX6 1H591 
9999SX7 1H592 
9999SX8 1H593 
99995Х11 1Н589 
99995Х12 1Н590 
9999571 1Н587 
99995T2 1H588 
90655Е05 28724 
90655005 2ҒК24 
90655008 2ҒК25 
9066RA1 2CF48 
9999SF4 1H578 
9999SA2 2ҒМ51 
99995АЗ 1Н574 
99995410 2СС02 
999952 19575 
9999568 1Н576 
99995022 2СС08 
9999SP2R 1H583 
9999SP28R 1H582 
9999RR04 5F596 
9999AC04 5F592 
99991 80 5Ғ594 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. ЕШ 


Motor Starters & Contactors Details on page A1. 
SQUARED | 
Bi NEMA Current Mfr. Item 
by Schneider Electric Size Range Model No. 
™ Tx pem of o: D Type S Motor 
H Starters or Separate Mounting (0 
Motor Logic Overload Relays 00B 1.5 to 4.5A 9065SFB20 21Т/77 
C 3.0 to 9.0A 9065SFC20 21Т/78 
= 3-phase, 60/50 Hz, 600VAC 00 
: 0 6.0 to 18.0A 9065SF020 21АМ84 
= 3:1 current adjustment range 1 9.0 to 27.0A 9065SF120 21АМ85 
= Class 10/20 selectable thermal protection 2 120 w А 25557721 21АМ86 
Heaterless construction with adjustable full-load amps. Relays аге 4 45.010 135.04  9065SF420 21TV76 
protected against phase loss and phase imbalance. Mount separately “For Retrofit of Square D Type S Motor Starters 4 
ZIAMEI or use to retrofit an existing Square D Type S starter. Select overload 3 30.010 90.0A 906551320 2ТАМ82 
relay by full load amp current range. 4 45.0 їо 135.04 — 906581420 21АМ83 
5 H ШІ souareD | 
== Replacement Magnetic Coils —— 
24V AC | 120VAC | 208/ АС | 240V AC | 480V AC 
Startar Mfr. Item Item Item Item Item 
ize For Use With Model No. No. No. No. No. 
00, 1 SA Series A, SB, SC, SM 31041400 1H423 — 1H425 | 1H426 | 1H427 
0, 00, 1 SA Series A, SB, SC, SM 31041400 — 1H424 - - - 
2 SD and Es 31063409 — 1H431 1H432 | 1H433 | 1H434 
3 E and 31074400 — 5B609 = = 1Н439 
3,4 SE, SF, and SV 31091400 — 1Н441 - - - 
5 56 and SX 31096400 — 1H446 = = 1H449 
00 SA Series B 9998SAC — — 1H563 = 1H565 
1H424 4 SE, SF, and SV 31091400 — — 1H442 | 2MNG8 — 


Open, Open, Enclosed Enclosed Enclosed Enclosed 
Nonreversing Reversing NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4/4Х NEMA 12 
AG) | NONREVERSING | NONREVERSING | NONREVERSING | NONREVERSING | NONREVERSING | REVERSING 
т NO ENCLOSURE NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4X NEMA12 | NO ENCLOSURE 
NEMA Overload Relay CHOOSE: Item Item Item Item Item Item 
NEMA Motor Size Атр бейіп Coil Volts No. No. No. No. No. No. 
00 0.33 to 1.65A | — J0884 J0901 J0905 J0909 | 30913 710803. 
Starters 00 Tio БА [  -H0472 H0484 10006 H0498 | Н0505 H0478 
. 00 41020A _ J0883 J0902 H0491 10410.” 10914 10892 
= Faton Freedom Series E eA 10888 10903 10907 йт — | — 0915 10885 
А to 
NEMA starter with C440 O AoA uan H0473 H0485- 0497 0499 HüS06 — | H0479 
electronic overload 1. 03310165À ^ io Ac | 9089  — = Г к= [= = | 40% 
= Selectable Trip Class 1 m 208V AC 10887 - - m. —wm 10826 
р 1 410224 540V AC нл |  H0486 |  H0493 | Joz | H0507 | J0897 _ 
10A, 10, 20 or 30 1 9 to ФА еруде | 10888 10904 Ј0908 | Н0500 J0916 0430 
"n to | — — — — 
мша CSA tited. 08 m нара анығына 
UL Listed апа CSA Certified. - 910 АЈА - 104 - Р | | 
| 3 20 to 100A H0476 H0488 H0495 H0502 H0509 H0482 
Accessories and replacement parts --4 3010 150A | — H3831 H0489 H0496 H0503 | H0510 H3832 
are available on Grainger.com®. 5 60 to 300A H0477 H0490 H0497 H0504 | H0511 H0483 
; —— 
Enclosed —— Enclosed = Enclosed 
NEMA 1 NEMA 4/4X NEMA 12 
— —— 
ч t 
жос € t € t 
P А 
ET 
uei есе —M 
NONREVERSING | NONREVERSING | NONREVERSING | NONREVERSING | REVERSING 
NO ENCLOSURE NEMA 1 NEMA 4, 4X NEMA12 | NO ENCLOSURE 
NEMA Overload Relay — P CHOOSE: Item Item Item Item Item 
Size Атр Setting Coil Volts* No. No. No. No. _No. 
00 0.2510 1A 10917 10926 = = H3838 
Open, 000.75 to 3.4A 10018 10927 = = 10954 
Open Reversing 00 310 12A H0526 H0535 = = J0955 
ий 0 02501A 10919 10928 10943 10935 10951 
Nonreversing 0 0751034А H0527 J0929 J0944 J0936 10952 
0 30 1А Ј0920 H0536 H3716 H3767 10953 
0 55010224 2AVAC J0921 J0930 J0945 J0937 H3837 
1 02510 1A 409 5 40UAC J0922 J0931 10046 10938 10956 
1 0751034А о МАС Ј0923 Ј0932 Ј0947 Ј0939 Ј0957 
1 310 12А УАР 10924 10933 10948 10940 10958 
SIEMENS {5.50 to 22А 240VAC H0528 J0934 J0949 J0941 10959 
1 10 to 40А ВО МАС 10925 H0537 |. J0950 10942 H3839 
194 — 10 to 40А H0529 H0538 H3718 H3769 H3840 
NEMA Motor Starters 2 131052А Н0530 Н0539 | — H3779 | — H3770 | — H3841 
= 600 VAC 27; 2510 100A H0531 H0540 H3780 Н3771 Н3842 
. 3 2510 100A H0532 H0541 H3781 Н3772 H3843 
4” of 80 10 200A 0554 0543 H3783 НІ H3845 
as Д 0 
a3 pole with 1NO aux. contact 5 B5 10 ОБА D H3768 —1 ote H3775 —1 FUA 
UL Listed and CSA Certified. * 24VAC coils only available on enclosed versions. f Dual voltage coils not available in NEMA Size 5. 
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= E 
NEMA Size M-0 NEMA Size M-1 NEMA Size M-1P 4 
Enclosure |1 hp HP @ 120VAC, 2 hp HP @ 230VAC|2 hp HP @ 120VAC, 3 hp HP @ 230VAC|3 hp HP @ 120VAC, 5 hp HP @ 230VAC 
NEMA Thermal Mfr. Item Thermal Mfr. Item Thermal Mfr. Item ! 
Rating | Unit Code | Model No. Unit Code Model No. Unit Code — Model No. | 
1-Phase, 2 Pole 
E Ji 2510MBO1 2ВМ/14 - - - L1 2510MCO2 2РҮЕ2 == 
1 J2 2510MBG1 1Н411 K2 2510MCG1 1Н415 L2 2510МС62 1Н416 - 
12 J2 2510МВА1  2BW07 К2 2510МСА1 2ВМ/22 L2 2510МСА2 2BW23 NEMA 12 NEMA 4X 
4, 4X J2 2510MBWi 2РҮП9 — — = L2 2510MCW2 2РҮЕВ 1H410 1H414 
1-Phase, 2 Pole, Stainless Steel Enclosure 
4, 4X Jo ^ 2510MBW11 2BW20 K2  2510MCWii 2РҮЕ6 = = = NEMA Manual 
NEMA Size M-0 NEMA Size M-1 
" qu HP @ 2400AC. 5 hp HP @ 480VAC 7 ¥ p HP @ 24QVAG. 10 hp HP 9 480AC Motor Starters snarige 
nclosure erma! r. em erma! Г. ет " 
NEMA Rating Unit Code Model No. Unit Code Model No. = 600VAC max.; 250VDC max. 
—— М1 2510МВ02 1H413 Ni 2510МС03 2BW31 = Required thermal units sold 
1 M2 2510MBG2 19412 N2 2510MCG3  1Н417 separately, see page 166 
n — ж ош шш ж шын 
i, | М2 2510MBR2  2BW18 N2 2510MCR3 —  2PYES 1H590 available on page 163 Р 
3-Phase, 3 Pole, Stainless Steel Enclosure Push-button motor starters provide On/Off operation 
4, AX E ЕБІ ЗІНЕ 3021 Ne aes a and overload protection for small 1-phase, 3-phase, 
Description Model No. or DC motors. For use on small machine tools, 
Internal Lever for use with Type M Integral HP in NEMA 4, 4X, 7, 9, and 12 Enclosures 999811 1Н418 i 
Replacement Contacts For 2- or 3-Pole M-0 9998ML1 1Н559 pumps, fans, and conveyors. UL Listed. 
Replacement Contacts For 2- or 3-Pole M-1 and M-1P 9998ML2 1H560 Note: NEMA Type 12 enclosures can be converted for 3R outdoor 
* Toggle switch operator. use by drilling two 14" holes іп the bottom. 
à [me zm 
АС [ш 
NEMA manual starters provide control and overload і 
protection to single- and 3-phase motors. Feature 
straight-through wiring and field-mounted auxiliary 
contacts. Come standard with a lockout device to lock j v 
motor in Off position. NEMA rated 1, 4, 7, 9, and 12. 112488 112490 112492 112496 12М046 
HP e HP e No Enclosure NEMA 1 NEMA 4 NEMA 7D, 9E, 9F, 9G NEMA 12 
NEMA 3-Phase 3-Phase Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Size 240V 480V Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. 
Toggle Operator 
M-0 2 hp 5 hp B100MOC 117488 В10050С 117490 B100WOC 117492 B100U0C —— 112494 B100J00 —— 112496 
М-1 3 hp 10 hp B100M1C 117489 Bi00SiC 117491 B100W1C 117493 B100U1C 1127495 B100)1C 117497 
Push Button Operator 
M-0 2 hp 5 hp B100MOCA 12М044 B100S0CA 12М046 — = = = = = 
М-1 3hp 10 hp B100M1CA 12М045 B100S1CA 12М047 — — — — — — 
Mfr. Item Full Load Mfr. Item Full Load Mfr. Item Full Load Mfr. Item Full Load Mfr. Item 
Description Model No. Amps Model No. Amps Model No. Amps Model No. Amps Model No. 
Accessories Thermal Units — | т . |105to1.14 FH16 12M066 4.04 to 4.40 FH30 12М080 | 13.6010 14.90  FH44 12М094 
Auxiliary BIA 12М048 0.28 to 0.29 — ЕНОЗ 12М053 | 1.1510 1.25 FHi7 12M067 4.4110 4.81 FH31 12М081 | 15.0010 16.00 ҒН45 12М095 
Contact, 1NO 0.3010 0.22 FH04 12М054 |1.26101.39 FH18 12M068 | 4.82 to 5.26 FH32 12М082 | 16.10to17.10 ҒН46 12М096 
Auxiliary BIB 12М049 0.34 10 0.26 ЕНО5 12М055 |1.40t01.54  FH19 12M069 5.2710 5.74 FH33 12М083 | 17.20t0 18.30  FH4/ 12М097 
Contact, 1NC 0.3710 0.40 FH06 12М056 |1.5510 1.71  FH20 12M070 5.75 to 6.26 FH34 12М084 | 18.40to 19.70 ҒН48 12М098 
Red Pilot Light, («54 1200050 0.4110 0.45 FHO7 12М057 |1./210 1.80 FH21 12M071 6.27 to 6.83 FH35 12М085 | 19.80to 21.20 ҒН49 12М099 
120VAC 0.4610 0.50 ҒН08 12М058 |1.90to 2.10  FH22 12M072 6.84 to 7.45 FH36 12М086 | 21.30to 22.80  FH50 12М101 
Red Pilot Light, 1x59 12М051 0.5110 0.56 ҒН09 12М059 |2.11t02.32  FH23 12М073 7.4610 8.11 ЕН27 12М087 | 22.901024.50  FH51 12М102 
208-240VA( 0.5710 0.52 ҒНІ0 12М060 |2.33102.54  FH24 12M074 | 8.12 to 8.81 FH38 12М088 | 24.6010 26.40 ЕН52 12М103 
Red Pilot Light, 145g 12М052 0.6410 0.70 FHii 12М061 |2.55102./0  FH25 12M075 8.82 to 9.58 FH39  12M089 | 26.5010 28.50 FHo3 12М104 
480-600VAC 0.7110 0.78 ҒН12 12М062 |2.8010 3.07 FH26 12M076 | 959101040  FH40  12M090 | 28.60to30.80  FH54 12М105 
0.7910 0.86 FH13 12М063 |3.0810 3.36  FH27 12M077 | 10.4110 11.30 FH41  12M091 | 30.9010 33.0 ЕН55 12М106 
0.8710 0.95 ҒН14 12М064 |3.3710 3.68 FH28 12M078 | 11.40101220 ЕН42 12М002 | 33.4010 36.00 ЕН56 12М107 
0.96 to 1.04 ЕН15 12М065 | 3.6910 4.03 ҒН29 12М079 | 12.30t0 13.50 ЕН43  12M093 | 36.10to 38.90 ЕН57 12М108 
А ШІ scuareD | 
МЕМА Fractional Horsepower Manual Starters EE 
= 1-pole 277VAC max.; 2-pole Provide overload protection and manual On/Off control for small motors. Toggle-operated 
277VAC/230VDC max. fractional HP starter for single-phase motors up to 1 HP. 2-pole starters can also be used 1H385 
= Required thermal units with DC motors to 34 HP. Manual reset. 
sold separately Binder head screw terminals are suitable for #10 or smaller copper wire and are acces- 
sible from the front. For use in fans, conveyors, pumps, and small machine tools. 
1-POLE 2-POLE 
Amps Enclosure Pilot Description/ Mfr. Item Mfr. Item 
AC NEMA Rating Operator Light Special Features H w D Model No. Model No. 
Manual Motor Starter 
16A 1 Toggle No — 2.75 in 4.25 in 2.44 in 2510FG1 1H385 2510FG2 1Н387 
16А 1 Toggle Red: On — 2.75 in 4.25 in 2.44 in 2510FG1P 19386 2510FG2P 1Н388 
16A No Enclosure Toggle No Stainless Steel Flush Plate 2.34 in 4.12 in 1.06 in 2510FS1 1H396 2510FS2 1H397 
16А No Enclosure Toggle No — 4.12 in 1.69 in 1.59 in 2510Ғ01 1H392 2510602: 1H393 
16А 1 Toggle No Handle Guard Lock-Off 2.88 in 4.25 in 2.44 in 2510FG5 1Н389 2510FG6  1Н390 
16A 4 Rocker No Handle Guard Lock-Off 4.56 in 4.25 in 2.75 in 2510FW1  1Н398 2510FW2  — 1H399 
16 À 7,8 Rocker No Handle Guard Lock-Off 4.38 in 6.38 in 3.94 in 2510FR1 1H394 2510FR2 — 1H395 
Full Load Mfr. Item Full Load Mfr. Item Full Load Mfr. Item Full Load Mfr. Item 
Amps Model No. Amps Model No. Amps Model No. Amps Model No. 
Thermal Units, 1 Required 1.30 to 1.37 А1.54 5B631 3.07 to 3.45 M.32 5B652 8.16 to 8.98 A11.9 5B637 
0.41 to 0.44 А.49 5B619 1.38 to 1.47 А1.63 5B632 3.46 to 3.70 A479 5B653 8.99 to 9.67 A13.2 5B638 
0.50 to 0.53 А.59 5B621 1.48 to 1.56 А1.75 5B633 3.71 to 4.07 5.30 5B654 9.68 to 9.95 A14.1 5B639 
0.59 to 0.65 А71 5В623 1.57 to 1.65 А1.86 5B634 4.08 to 4.32 А5.78 5В655 9.96 to 10.80 A148 5B640 
0.66 to 0.71 А78 5В624 1.66 to 1.79 А1.99 5В635 4,3310 4.90 А6.20 5В656 10.90 to 12.10 A16.2 5B641 
0.72 to 0.78 A.86 5B625 1.80 to 1.95 А215 5В644 4,9110 5.35 А6.99 5В657 12.20 to 13.10 À17.9 5B642 
0.79 to 0.85 А.95 5В626 1.96 to 2.15 À2.31 5B645 5.36 to 5.85 A7.65 5B658 13.20 to 13.90 A19.8 5B643 
0.86 to 0.96 A1.02 5B627 2.16 to 2.38 À2.57 5B646 5.86 to 6.41 8.38 5B659 14.00 to 15.00 А21.3 5B648 
0.97 to 1.04 A1.16 5B628 2.39 to 2.75 A2.81 5B647 6.42 to 6.79 9.25 5B660 15.10 to 16.00 À25.2 5B649 
1.05 to 1.16 А1.25 5В629 2.76 10 2.84 A3.61 5B650 6.80 to 7.57 9.85 5B661 
1.17 to 1.29 A1.39 5B630 2.85 to 3.06 АЗ.95 5B651 7.58 t0 8.15 A11.0 5B636 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. ЕШ 


Motor Starters & Contactors Details on page A1. 
Thermal Unit Selection Guidelines 
All thermal unit specifications are 1. Determine motor full load 3. Motor and controller in different 4. Locate the proper thermal 
based on the motor and controller current (amperage) rating and ambient temp.: unit selection column using the 
being operated in an ambient temp. service factor. If motor ambient temp. is 18°F higher thermal unit code associated with 
of 40°C (104°F) or less. 2. Motor and controller in same than motor starter's ambient temp., the motor starter. 
A Regular Enclosure is defined as ambient temp.: derate full load current value from step 5. Match motor full load amper- 
the standard-size enclosure thatis For 1.15 to 1.25 service factor 2 by an additional 1096. If motor ambient age to the closest thermal unit 
included with an "enclosed" starter. motors, use 100% of motor full load temp. is 18°F lower than motor starter's code without going over. 
The Large Enclosure column should — current for thermal unit selection. ambient temp., increase full load current 6, Do not exceed amp rating of 
be used when the starter is being For 1.0 service factor motors, use value from step 2 by an additional 5%. motor starter. 
installed in an oversized control 90% of motor full load current for Use the resultant full load current value 7, 1-phase starters require 1 
panel or cabinet. thermal unit selection. for thermal unit selection. thermal unit. 3-phase starters 
require 3 thermal units. 


1H600 1H669 
D] scuareD | 
by Schneider Electric 
= 1-phase starters require 1 thermal unit 
= 3-phase starters require 3 thermal units 
THERMAL UNIT CODES 
1-Phase Class 8536 3-Phase Class 8536 — 1-Phase Class 8911 3-Phase Class 8911 1-Phase Class 2510M 3-Phase Class 2510M 
Regular Large Regular Large Regular Regular Large Regular Large Regular Large 
Enclosure Enclosure оеш Enclosure Enclosure Enclosure Enclosure Enclosure Enclosure Enclosure | Enclosure | Mfr. Шет 
А1-АЗ A4 А5 B3 В4 C3 Сд | 03 DA ЕЗ E4 E5 |F3 М F5 |03 G4 65 |J2 К2 L2 | J1 к L1 |M2 N2 | Mi М |Model No. 
0. [0.33 = 00 — [031 = |= — == — -—] D H594 
0.34 |056 — [034 — [0308 - |- - - |- - | Н59 
0.04 ША? = [053 — ш» == — S| 0 Н596 
0.6 [064 = |058 - ШІ = = - [а -— -—] 0 H599 
0.66 (070 — |044 — [060 —|— — — [— — — | 0 8 8 8 10 H600 
0. 077 — [072 — 105 —|— — —[— — — |] 0.81 0.88 0.88 0.88 0 H60 
0.81 0.92 — [0.85 0.92[]0.80 — [083 —]— — - [= - | 10.91 0.97 0.91 0.99 0.99 0.99 [0.86 0.86 | 0.87 0.87 В1.16 1Н60 
0.94 107 — 0.90 1.07 0.90 — |093 - 10.88 111  — 095 102  — 10.98 104 -- |102 102 102 |115 115 1.15 |0.96 0.96 | 0.98 0.98 | B1.30 1Н60 
0 4 — |110114|103 — |106 - |102 127 -- |109 115 | 8 1.14 114 1414 |123 123 123 | |113 1.3 | ВТ.4 H604 
. 5 — |128 1261174 — |118 [1.19 136 - [121 127 - | (129 129 129 |143 143 143 |123 123! В H60 
4149 == |14 Su |ы — M3r I5 — 35 139 — 138 D  — 42 742 1421157 181 IST ILS 1371 9 1.40|B 45 H606 
: = [1.58 173|143 — |147 — |142 178 -- |1586 7.61 -- |162 T67 - 1151 144 151] 1618 18. H6 
1./1 1.898 — |1.80 1.89 1.67 1.90 2.02 1.76 1.84 1.82 1.88 140 1. a0 1. a0 1.93 1.93 1.93 1,0 1 49 179 1 79 b 4D 1H615 
.93 216 — 20321177 — [H3 — 212 220 - 1420 — 94 208 = H616 
2.14 237 — [225 237|1.93/ — |204 — |246 2.52 2.22 2.94 2.36 2.41 230 230 230 247 247 247 216 216 220 220 B5. 00 19620 
40 200 — 251286234 — 238 — 1281 294 — 1257-289 — 1232-218 — 1281 281 281 1281 21 281 250 250 [255 255 | B H6 
2./2 2.99 — [2.83 2.98 2.9 — -- 60 [3.19 330 | 3.30 287 302 — | 3.02 307 315 — | 3.15 (2.99 2.99 2.99 | [220 3.20 32 320 3.2 |281 2.87 | 2.81 (287 287) 8/ 2.87 ы 30 1H622 
Е 40 — H6 
3.55 3.94 3.74 3.75 394 3.42 3.20 3.09 ER 3.89 2% 3.90 3.65 3.69 375 3.94 3.34 3.94 119 a 19 - 419 340 3.4 0 3.48 149 Bi 85 1H626 
4 .00 4. 4 


H626 


3-Phase Class 8536 3-Phase Class 8536 3-Phase Class 8536 
Regular Enclosure | Large Enclosure Regular Enclosure | Large Enclosure Regular Enclosure | Large Enclosure 

Code Code Code Code Mfr. Item Code Code Code Code Mfr. Item Code Code Code Code Mfr. Item 
C5 C6 Model No. C5 C6 D5 D6 Model No. C5 C6 D5 D6 Model No. 

24.5 — 26.1 = CC36.4 1Н659 42.8 46.8 45.8 52.4 | C068.5 1Н667 69 80.7 73.9 91.1 001320 1Н644 
26.3 — 28.1 = CC39.6 1Н660 45.3 50 48.3 564 | CC74.6 1Н668 70.9 86.5 76.5 981 |CC143.0 1Н645 
28.2 — 30 — CC42.7 1Н661 49.1 54.9 52.6 61.2 00815  1H669 73.7 93.9 80.2 104 (001560 1Н646 
30 -- 321 — CC46.6 1Н662 53.4 57.5 56.8 66.1 CC87.7 1Н670 16.5 100 83.1 113 0601670 1Н647 
32.3 -- 34.7 -- CC50.1 1Н663 57.4 61.8 60.9 714 | 00940 1Н671 78.4 112 86 123 001800 1Н648 
34.9 — 37.3 — CC54.55 — 1H664 61.3 66.2 65.1 77 CC103.0 — 1H641 86 117 = 133 001960 1Н649 
37.6 -- 40.1 — CC59.4. 1Н665 63.5 724 67.7 79 CC112.0 1Н642 — 123 — — !002080  1H651 
40 43.5 42.6 48.2 | CC64.3 1Н666 66.3 784 70.9 847 !|001210  1H643 — 133 — — !002190  1H652 
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ELECTRICAL 
Motor Starters & Contactors 


Wiring Device-Kellems 


NEMA Manual Motor Switches 


Nonreversing switches provide On/Off control of 1- or 


by Schneider Electric 


3-phase AC motors where overload protection is not 
required or is provided separately. Open switches fit 


standard single-gang switch boxes and work with any 


cover plate that has a standard toggle cutout. 


All switches rated 1, 11⁄2, 2 HP at 90/115/230VDC respec- 
tively. 2-pole, 10 switches rated 2 HP at 115/230V. 3-pole, 
30 switches are rated 71⁄2 HP at 230V and 10 HP at 460 to 
575V. For use in small machine tools, pumps, fans, convey- 
ors, and electrical machinery. Also for nonmotor loads such 
as resistance heaters. UL Listed. 


2-POLE 3-POLE 
Amps Enclosure Description/ Pilot Mfr. Item Mfr. Item 
AC МЕМА Rating Special Features Light Нн w D Model No. Model No. 
Hubbell 
30A 1 Aluminum Enclosure No 47in 3.2іп 3.1іп HBL13/2D 1MTD4 HBL1379D — 1MTD6 
30A Л Thermoplastic Enclosure No 4.52in 3.97in 3.43 in| HBL1392D  1MTD5 HBL1389D 1МТ07 
30A 3, 3R — No 4.75in 3.0in 4.55іп HBL13R22D 1MTD8 HBL13R23D  1MTD9 
30A No Enclosure = No 37in 22in 2.4in | HBL7832D  2EAV3 HBL7810D 5НАЗ0 
40A No Enclosure — No 3.7in 22in 2.4іп | HBL7842D  5HA31 HBL7843D 1МТЕ2 
50A No Enclosure = No 3.78 іп 225in 2.44 in| HBL7852D 1МТЕЗ HBL7853D 1МТЕ4 
60A No Enclosure — No 3.7іп 22in 2.4in | HBL7862D 1МТЕ5 HBL7863D 1МТЕ6 
85A No Enclosure = No 3.28in 3.56in 1.58іп HBL7882D 1МТЕ? HBL7883D 1МТЕ8 
Square D 
30A 1 General Purpose Surface Mount No 425in 2.44іп 2.75іп 2510KG1 1Н400 2510KG2 1H401 
30A 1 Oversized Enclosure No 425in 2.88in 2.75 іп == == 2510KGJ2 19403 
30A 1 Pilot Light Yes 4.25іп 2.44in 2.75іп 2510KG1B 2ММН2 *| 2510KG2C 28/90 t 
30A 1 Pilot Light Yes 4.25іп 2.88in 2.75in| 2510KG1A 2В/87 — = 
30A 3R, 7,9 Hazardous Location No 6.36in 3.95 іп 425in| 2510KR1  2BV96 2510KR2 2BV97 
30A  3R,7,9 3^ іп Pipe Тар on Top and Bottom Мо 6.36 in. 3.95 іп 4.25 іп — — 2510KR2H 2В/98 
30A 4 Water Tight and Dust Tight No 425in 3.0in 425in| 2510KW1 1Н408 2510KW2 . 1H409 
30A 4 Pilot Light Yes 4.38іп 3.0in 4.56 in = = 2510KW2C 2ВМ/05 * 
30A 4 34 in Pipe Тар on Top and Bottom Мо 4.38in 3.0in 4.25іп 2510KW1H 2MNH4 2510KW2H 2BW06 
30A 4 Pilot Light No 4.38іп 3.0 in 4.56in|2510KW1B 2MNH3 f — - 1H405 
30A 4 Pilot Light Yes 4.38in 3.0in 425in|2510KW1A  2BWO03 = — 
30A No Enclosure Stainless Steel Flush Plate No 4.5іп 2.75іп 144in| 2510KS1 1Н406 2510KS2 1H407 
30A No Enclosure Gray Flush Plate No 45in 2.75іп 2.5іп 2510KF1 2В/82 2510KF2 2BV84 
30A No Enclosure Open Motor Switch No 4.12in 1.69іп 2.34in| 2510KO1 1Н404 2510K02 1H405 
Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
Accessories For Use with NEMA 1 Enclosures 
Handle Guard Kit w/Padlock Provision Square D 2510FL1 1H391 
Enclosure for Nos. 2EAV3 and 5HA30 Hubbell HBL1390 1GUD2 1H406 


* 230VAC pilot light. } 440 to 600/АС pilot light. 


Раугоп ТЕС 


by Schneider Electric 


Drum Switches 


For starting and reversing of motors. Wiring 
diagram included. Should be used in 
conjunction with a motor that has overload 
protection or where no overload protection 
is required. 


DAYTON? 


Heavy copper drum contacts and metal 
enclosure with pressed steel case and frame. 


2BW44 

SQUARE De 

Nonmetallic NEMA enclosure. 600VAC max. 

Field-convertible from maintained to momen- 

tary operation. 2X440 

HP @ HP @ HP @ HP @ 
NEMA 1-Phase  1-Phase  3-Phase  3-Phase HP@ HP @ Starter Handle Mfr. Item 

Ratin 115V 230V 240V 460V 115VDC__230VDC Type Material H w D Std. Model No. 

Drum Switches—For Motor Reversing Applications 

Dayton 
1 15h 2: 2h th Yah Yah Momentar Plastic 4.5іп 225in 4in CSA Certified, UL Listed 4UYE7 — 4UYE7 
1 1h 2 2h 1h Yah Yah Momentar Steel 45in 2.25in 4іп CSA Certified, UL Listed 4UYE8 4)ҮЕ8 
1 1h 2 — = Ah Yah Momentan Plastic  45in 225in 4іп CSA Certified, UL Listed 5DJN3 .— 5DJN3 
1 15h 2 — — Ah Yah Momentan Steel 45in 225in 4іп CSA Certified, UL Listed 5DJN4 — 5DJN4 
1 1^h 2 — — Ah Yah Maintained Plastic 4.5іп 225in 4 in CSA Certified, UL Listed 2X440 2X440 
1 1%һ 2 -- — Ah Yah Maintained Steel 45in 225in 4іп CSA Certified, UL Listed 4UYE9 — 4UYES 
1 15 hp 2 2 hp 1hp Y4 hp Ya hp Maintained Plastic 4.5іп 225in 4іп CSA Certified, UL Listed 2X441 2X441 
1 1% hp 2 2hp 1hp Уа hp VAT Maintained Steel 45in 225in 4іп CSA Certified, UL Listed 4UYF1 AUYF1 
1 1% hp 2 2 hp 2hp 1hp 1 hp Maintained Plastic | 55in 3.5in Sin = 2X442 2X442 
1 2 hp 3 5 hp 7 V hp 2 hp 2 hp Maintained Plastic — 5.75in 3.5in 6.25 іп CSA Certified, UL Listed 2X443 2Х443 

Square D 
1 1% hp 2 2 hp 2 hp Y hp Ya hp Maintained/Momentary Plastic — 46in 27in 54іп CSA Certified, UL Listed 2601AG2  2BW44 
1 1v» hp 3 5 hp 7 Vo hp 2 hp 2 hp Maintained/Momentary Plastic 4.9іп 33in б.біп CSA Certified, UL Listed 2601BG1  2BW46 
4 172 һр 2 21р 2 hp Y4 hp Ya hp Maintained/Momentary Plastic 4.біп 45in 54іп CSA Certified, UL Listed 2601AW2  2BW45 
4 1% hp 3 5 hp 7 V hp 2 hp 2 hp Maintained/Momentary Plastic 4.9іп 3.3іп б.біп CSA Certified, UL Listed 2601BW1  2BW47 
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Motor Starters & Contactors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


H2559 


Amps Overload Relay 
AC Amp Setting 
90А 0.310 1.6 
90А 1.0105.0 
90А 4.0 to 20.0 
25.0 À 9.0 to 45.0 
32.0A 9.0 to 45.0 


0 


Nonreversing Contactor 


Reversing Contactor 


Thermal Overload Relay 


GRAINGER. 


ШШЩ 


168 


ЕТА 
ІЕС Magnetic Motor 


= 3-phase applications, 
600VAC max., 60/50 Hz 
= Electronic overload with 
Class 10A, 10, 20, and 30 
selectable protection 
= |P20 rating, NEMA 1 
metallic enclosure 
= 5:1 overload adjustment range 
Feature Eaton XT/DIL M Series motor 
starter and motor overload protection 


Starters 


Enclosures are easily mountable, 

and accessible with only 1 screw 

to close the enclosure. Come with 1 
normally open auxiliary contact for 
3-wire control purposes. Feature both 
manual and automatic reset options 
as well as selectable trip class. 
Low-wattage coils. Provide phase loss 
and unbalance protection. Models with 
24VAC and DC coils are available on 


H2554 ‹ Н | : 
with Eaton C440 electronic overload. — Grainger.com?. UL Listed. 
WITH HAND/OFF/ WITH START/ 
WITH HAND/OFF/| AUTO SELECTOR | WITH START/ | STOP PUSH 
HP @ HP G WITHOUT | AUTO SELECTOR | SWITCH AND RED | STOP PUSH |BUTTON AND RED 
D> CHOOSE: 3-Phase 3-Phase CONTROLS SWITCH | RUNPILOTLIGHT| BUTTON | RUN PILOT LIGHT 
Coil Volts 240V 480V | Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
ТІР Ур НО Hasso 2558 tees $2570 
р р 5 55 565 5 
120V AC; 208V PO, 2 hp 5 hp H2561 H2551 H2556 H2566 H2571 
, 7 15 hp 15 hp H2562 Н2552 Н2557 H2567 H2572 
0А — 300450 — Ор Ор | Hass | Hb | Hasse Не | WE - 
Magnetic Motor Starters SIEMENS 
= 1NC/1NO SPRING 
SCREW TYPE | LOADED MIXED 
= Open enclosure type HP@ HP@ | CONNECTION | CONNECTION | CONNECTION 
= 24VDC Amps Overload Relay Coil 3-Phase 3-Phase | Пет Item Item 
AC Amp Setting Volts 2407 — 480V No. No. No. 
Starters provide prolonged Nonreversing 
05A 041005 19YM23 19YM25 19ҮМ27 
service life and reduced heat 20A — 04102) гурс yhp Ар | 19YM29 19YM31 19YM33 
losses thanks to hybrid switch- ТОА i $ 0 79 1% hp 3hp mE ТИМ 19ҮМ39 
К .1 TOU. 
ing technology. Offer the ideal 20A — 041020 — 11000240У Өр Yes (tyman | 19ҮМ92 19YM34 
solution for space-saving appli- KALS 1.61070 bhp  3hp | 19ҮМ36 19YM38 19YM40 
eversing 
cations in the control cabinet. 05A 01005 19ҮМ41 | 19YMa3 19YM45 
20A — 041020 24/06 ар Ур | 19ҮМА7 19YM49 19YM51 
70A — 1961070 Th hp | 19YM53 19YM55 19YN57 
ОБА — 0.11005 — (1015 240 19YM42 19ҮМ44 19ҮМ46 
20A — 041020 о 2407 — hp —dhp | 19YMA8 Т9ҮМ50 19ҮМ52 
70A — 161070 1% _ = a oN тір p tars tov | tov 3hp | 19YM54 19YM56 19ҮМ58 


ІЕС Contactors and Overload Relays 


SIEMENS 


Modular design with screw terminals and plug-in accessories. Easy assembly of components to form motor starters. 
Energy efficient design. Only 2 groups of accessories for 5 frame sizes. UL Listed and CSA Certified. 


Frame/ Full Load Aux. HP @ HP @ Current Item 
Series Amps Contact > CHOOSE: 3-Phase 3-Phase Mfr. Item Range No 
Class/Code (Inductive) ^ Config. Coil Volts 240V 480V Model No. Thermal Overload Relays, 
Nonreversing IEC Manene CTET, 3-Pole m Trip Class 10 
500 7 1NC 2 hp 3hp 3В720151 Н2622 S0 Frame/Series/Class/Code 
$00 f A 1NO 2 hp 3 hp 3RT20151 H2575 1.80 to 2.50A 13A206 
$00 9А 1NC 3 hp 5hp  3RT20161 Н2629 2.20 to 3.20A 13A207 
$00 9A 1NO 3 hp 5h 38720161 Н2576 2.80 to 4.00А 13A208 
S00 12A 1NC 24 V AC: 24 V 3hp 7% fi 3В720177 Н2630 3.5010 5.00А T3A209 
$00 12A 1NO DC: 110/120 V 3 hp 71 һр 3В120171 Н2577 4.50 to 6.30А 13A210 
S00 16A 1NC AC: 208 V AC: 5 hp 10һр 3В120181  H2631 5.50 to 8.00А 13A211 
$00 16A 1NO 220/240 V AC 5 hp 10Пр 38720181 Н2578 7.00 10 10.0А 13A212 
50 12А 1NO/1NC 3 hp 77 һр 3В120241 Н2579 9.00 to 12.5А 13A213 
S0 16А 1NO/1NC 5 hp 10 һр 3В120251 Н2580 11.0 їо 16.0А 13A214 
50 25А 1NO/1NC 7¥%hp 15 һр 38120261 Н2581 14.0 to 20.0А T3A215 
S0 32А 1NO/1NC 10 hp 20hp 3В120271 H2582 17.0 to 22.0A 13A216 
50 38A 1NO/1NC 10 hp 25 һр 38720281 Н2583 20.0 to 25.0А 134217 
52 40 -- 15 30 38710351 Н2584 23.0 їо 28.0А 13A218 
$2 50 = 24V AC; 24V DC; 15 40 3RT10361 Н2585 27.0 to 32.0A 13A219 
S3 65 — 120V AC; 208V 25 50 SRT10441 H2586 30.0 to 36.0A 13A220 
S3 80 — AC; 240V AC 30 60 3RT10451 Н2587 34.0 to 40.0A 13A221 
$3 95 = = _ 30 75 3RT10461 H2588 S00 Frame/Series/Class/Code 
S6 115A 2NO/2NC . 23to26 V AC/ 50 hp 100 h 38710546 H3806 0.11 to 0.16A 13A184 
S6 150A 2М0/2МС A A 60 hp 125hp 3В110556 H3807 ган 0 ТА 1ҘА155 
; 220 to 0.18 to 0.25, 13A186 
S6 185A 2NO/2NC 240 V AC/DC 75 hp 150hp 3ВТ10566 H3808 02210 032A 13M87 
Nonreversing IEC Марин Contactors, 4-Pole 0.28 to 0.40A 13A188 
$00 9A 24 V AC; 24 V З hp Shp 3В125161 Н2607 0.35 10 0.50А 134189 
500 12А = DC; 110/120 V 3 hp 71 һр 3В125171 Н2608 0.45 їо 0.63А 134190 
500 16А — АС: 110 V DC; 5 hp 10һр  3RT25181 Н2609 0.55 10 0.80А 13A191 
S0 25А 1NO/1NC 220/240 V AC 7 Ve hp 15 һр 3В125261 H2610 0.70 to 1.00A 13A192 
Reversing IEC Magnetic Contactors, 3-Pole 0.90 to 1.25A 13A193 
$00 ТА 2 NC 2hp 3 hp 3RA23158 H2611 1.10 to 1.60А 13A194 
$00 9A 2 NC 3 hp .5hp 3RA23168 H2612 1.40 to 2.00A 13A195 
$00 12A 2 NC 3 hp 7%hp 3ВА23178 H2613 1.80 to 2.50A 13A196 
500 16А 2 NC 24 V DC; 5 hp 10h 3RA23188 H2614 2.20 to 3.20A 13A197 
S0 12A 2NO/2NC _ 110/120 V AC; 3 hp 7% һр 3ВА23248 Н2620 2.80 to 4.00A 13A198 
S0 16A 2М0/2МС 220/240 Ү АС 5 hp 10hp 3ВА23258 H2621 3.50 to 5.00A 13A199 
S0 25А 2NO/2NC 7% hp 15hp 3ҺА23268 H2623 4.50 to 6.30A 13A201 
S0 32А 2NO/2NC 10 hp 20hp 3ҺА23278 H2624 5.50 to 8.00A T3A202 
S0 38A 2NO/2NC 10 hp 25hp ЗВА23288 H2625 1.00 to 10.0A 13A203 
$2 40 2NC 15 30 3RA13358 H2615 9.00 to 12.5A 13A204 
$2 50 2 NC 24V DC: 120V 15 40 3RA13368 H2616 11.0 to 16.0A 13A205 
$3 65 2 NC AC: 240V AC 25 50 3RA13448 H2617 
S3 80 2NC А 30 60 ЗВА13458 Н2618 
53 95 2 NC 30 75 3RA13468 H2619 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Motor Starters & Contactors 


Nonreversing, 
3-Pole 
H2517 
Nonreversing, 
ЕТА bins Nonreversing, 4-Pole UN us 14 
H2543 z 
IEC Contactors and Overload Relays Reversing, 3-Pole 
H2500 
= |P20 rated 


a Contactors rated: -25° to 50°C 

= Relays rated: -25° to 65°C 

Designed for industrial applications, Eaton XT/DIL M Series heavy-duty contac- Е.М 
tors and reversing contactors can be combined with electronic overload relays г І вон: 
to make a starter. All contactors are available for panel and DIN-rail mounting. 
690VAC max., 50/60 Hz. Feature low-wattage coils, auxiliary contacts, front 
access coil terminals, toolless assembly, and dual clamps for multiwire. Electronic 
Overload Relays have selectable trip class and phase unbalance, to protect motor 
life. Feature 5:1 current adjustment, Class 10A, 10, 20, 30 selectable protection, 
and are self-powered. Status LED indicates the overload operational status. UL 
Listed, CE Approved, and CSA Certified. ATEX Listed and RoHS Compliant. 


Full Load Aux. HP @ HP @ Timer Module 
Amps Contact CHOOSE: 3-Phase 3-Phase Mfr. Item Overload Relay 4TZJ1 
Key (Inductive) Config. Coil Volts 240V 480V Model No. 5XHK7 
Nonreversing IEC Magnetic Contactors, 3-Pole With 
A 7A 1NO — 24V AC; 24V DC;  2hp 3hp ХТСЕ007810 H2517 Standard | Ground Fault 
120 V AC; 208 V AC; 
A 7A INC A 2hp 3hp XTCE007B01 H2536 Works Current Mfr. Item Item 
240 V AC; 480 V AC with Key Range Model No No 
C; 24 V DC; i : : 
fon А AC: 208 V. Electronic Overload Relays 
B 9A INO — aceaagy'ac: 380 ЗР 5hp ХТСЕ009810 H2518 AtoD 0.33 to 1.654 XTOETP6B 5 5XHN5 5XHN6 
V AC: 480 V AC AtoD 1.00 to 5.00A XTOEO05B 5 5XHK1 5XHK2 
24 V AC: 24 V DC: AtoD 4.00 to 20.0A ХТОЕ0208 5 5XHK7 5XHK8 
i А. EtoG 0.33 to 1.65A ХТОЕІР6С 5 5XHN7 5XHN9 
ЖЫ. vada ШЕ: АНИНА Е106 10010-5 00А ХТОЕ005С_5 BXHK3 5XHK5 
ІҢ 12 1NC 240V AC 3 10 XTCEO12B01 H2538 EtoG 4.00 to 20.0A ХТОЕ020С 5 5ХНК9 5XHL1 
24 V AC; 24 V DC; EtoG 9.00 to 45.0A ХТ0Е0456 5 5XHL3 5XHL5 
С 12А 1NO — 120VAC;208VAC; 3hp 10һр  XTCEO12B10 H2519 H to K 9.00 to 45.0А XTOEO45D_S 5XHL7 5XHL8 
240 V AC; 480 V AC Hto K 20.0 to 100A XTOE100D 5 5XHL9 5XHNO 
24 V AC; 24 V DC; MtoQ 20.0 to 100A XTOE100G_S 5XHN1 5XHN3 
C 12A 1NC 120 V AC; 208 V 3 hp 10 һр ХТСЕ012801 H2538 Independently Mounted Flectronic Overload Relays 
: AC; 480 V AC 0 1.65А ХТОЕТРӨС 55 5XHN8 5XHPO 
DISA 1NO бір 10һр ХТОЕ015810 H2520 E Т 00 0 5.00А XTOEO05C 55 5XHK4 5XHK6 
р EE: m z hp Е ne ЕНЕР ІШІ e = 4.00 to 20.0A XTOEO20C. 55 5XHLO 5XHL2 
РД int 2102—1010 ХО ea 9.00 to 45.0A ХТ0Е045С 55 5XHL4 5XHL6 
20.0 to 100A ХТ0Е1006 55 5XHN2 5XHN4 
F 25A 1NO iühp  15hp  XTCEO25C10 H2522 Overload Relay Accessories 
F 25А INC — oayaceoavpc: —10hP 15 һр ХТСЕО25С01 H2541 Expansion Module, Remote Reset, 18 
G 32A 1NO : ^. 10hp  20hp  XTCE032010 H2523 с440-ХС0М 6PXK9 - 
G 35A түс 120 V AC; 208 V AG; -40 201 XTGEDE2CO1 Hongo to 30V DC, Modbus RTU, RS485 
240 V AC; 480 V AC 1р р Remote Reset Module, 120V AC ZEB-XRR-120 5XHP6 = 
ШШЕ! = Shp  30hp XTCE040D00 H2508 Remote Reset Module, 24V AC ZEB-XRR-24 5XHP7 = 
Ј 50А = 20hp 40һр XTCEDS0D0U H2509 Feast Bar п УЕВ-ХЕВ BXHPS = 
K 65А — 25hp 50һр ХТСЕО65000 H2510 2 - 
L — 72A E 95hp  50hp  ХТСЕ072000 H2511 Safety Cover ZEB-XSC SXHP8 
M 80А = 30hp  60hp  XICEOB0F00 H2512 No. of NO No. of NC 
N 95А = 40 пр 75hp ХТСЕ095Ғ00 H2513 Works m Aux. Aux. Mfr. Item 
0 115А = 24V ot VDC; 50hp 100hp X CETTSGOD H2514 Кау contacts Description Contacts — Contacts Model No. 
Q 170A = CASO AC 50 Ab 158 n ^ СЕ150600 СОТЫ AtoG Front Mounting, Rated 16 AA 1 1 ХТСЕХҒАС11 4T263 
Nonreversing IEC Magnetic Contactors, 4-Pole AtoG Front Mounting, Rated 16 AA 2 El XTCEXFAC22 41704 
C 12А 3 hp 10һр ХТСҒО20800 H2524 AioG Front Mounting, Rated 16 АА 4 0 ХТСЕХҒАС40 47205 
E 18A INO 24VAC;24VDC; 77 һр  10hp  XICFO32Ci0 H2543 HtoQ Front Mounting, Rated 16 AA 1 1 XTCEXFBGT1 47206 
Е БА INO 1201 АС: 208 АС; i0hp 15 һр ХТСЕ045С10 H2544 HtoQ Front Mounting, Rated 16 AA 2 2 XTCEXFBG22 41767 
H 40A = 240V AC: 480V AC  i5hp  30hp  XTCFO063D00 H2525 HtoQ Front Mounting, Rated 16 AA 4 0 XTCEXFBG40 41708 
J 50A — 20 hp 40hp ХТСҒО80000 H2526 G Side Mounting, Rated 10 AA 1 1 XTCEXSCC11 4Т7Н9 
24 V AC; 24 V DC; IEC Timer Modules, Front Mounting 
M — 80A — 120 VAC; n V  30hp  60hp  XTCF25G00 H2527 AtoG Ott Delay, ТОШ 510 1 1 XTCEXTED100C11A 4TZJ1 
N д —  24YDC 120УАС рр 75hp XTCFI60G00 H2528 Aug UMEN. F 1 —— XICEXTED100€118. 4Т212 
24 V AC; 24 V DC; Аюб О Delay, 24VAC/DC, 5.00 1 1 XTCEXTED100C11T 4TZJ3 
O 115A - 120VAC;240V 50hp  100hp ХТСҒ200600 H2529 Sec to 100.00 sec sec. 
AC; 480 V AC On Delay, 100-130VAC, 0.50 
AtoG 1 1 XTCEXTEEC11A 4724 
көнені IEC HET Contactors, 3-Pole н on Delay DOU ADU Set. m 
A 7A 2NO/IN 2 hp 3hp ХТСВО07В21 H2530 , 200- „15. 
8 9A ЖОМ 3m np УтОя009821 Mii E Seto 100 0 set ы 1 | ичн. янь 
12A 2NO/IN 3h iühp  XTCRO12B21 H2532 | ‚0. 
E — 18A 2NO/INC Bhp — TO hp — XTCROTSC2T H2533 AtoG sec to 1.00 sec sec. | і XIGEXTEEGHIT АЫ 
F 25A  2NO/INC 24VAC;24VDC;  i0hp 15һр  XICRO25C21 H2534 Mechanical Interlocks 
G 32A 2МОЛМС 120VAC;208VAC; 10һр 20һр  XICRO32C21 H2535 Ato D = = = XTCEXMLB 41709 
H 40A 1МОЛМС 240VAC;480VAC  15hp  30hp  XICRO40D11 H2500 EtoG = = = XTGEXMLC — 4TZHi 
J 50A  1NO/INC 20hp  40hp ХТСН050011 H2501 H to K = = = XTCEXMLD — 4TZH2 
K — 65A ТМОЛМС 25hp 50һр  XTCROGSDii H2502 MtoQ — = = — XTCEXMLG —— 4TZH3 
M 80A  1NO/ÍNC 30hp  60hp ХТСН080ғ11 H2503 Reversing Link Kits 
N 295A  1NO/INC 40hp Т5һр  XICRO95FÍl H2504 AtoD — — — XTCEXRLB — 4TZH4 
0 115A  1NOANC 24VAC;24VDC;  50hp  100hp ХТСАТ15611 H2505 EtoG = = = XTCEXRLC | 4TZH5 
P 150A  1NO/INO  120VAC;240V 60hp  100hp XTCR150G11 H2506 Hto K -- - - XTCEXRLD  4TZH6 
Q 170A  1NOANC AC;480VAC 60hp _ 125 һр ХТСВ170011 H2507 MtoQ — — — XTCEXRLG 4Т2Н7 
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ELECTRICAL 
Motor Starters & Contactors 


IEC Contactors, Motor Starters, 


and Overload Relays 


CONTACTORS 
= 3-yr. warranty 


AUXILIARY CONTACT BLOCKS 


= Front mount 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ma 


3-Pole 


Overload 


= DIN rail or panel mount » Compatible with Dayton? IEC contactors с ай Time Delay Auxiliary 
: ; ШҮ n xod | : tact 
For industrial motor control. Mechanical life: — Allow for additional indicator lights, signals, сады ey vontact Bloc 
a Works Current Item Works Current Item 
10 million cycles. 3-pole contactors should or alarms. with Key, ке Range No. with Key A Range aa No. 
i i verload Helays to .00 to 13. 
be paired with overload relays. 9 to 32A TIME DELAY AUXILIARY CONTACT BLOCKS ,100 010100164 бЕСАЗ AioC — 12010 18.0A —6ЕСС5 
3-pole contactors have 1NO auxiliary contact. , Front mount AtoC  0.1610025A БЕСА4 DE — 17010250А ECCO 
40 to 95A 3-pole contactors have 1NO/1NC м А AtoC 0.25 to 0.40А бЕСА5 FtoK 23.0 to 32.0A бЕА27 
0 95А орао й = Compatible with Dayton? IEC contactors -Atoc 04010063 BECAS DE  22.010320А 6ECC7 
auxiliary contacts. UL and C-UL Listed. А ү 2 1100 053101004 GECAT D.E 28.010 36.0A GECC8 
Timer combines with a contactor to create a — 15 6—10910 160A  GECAB БӘС 30010 400A БЕА78 
OVERLOAD RELAYS time del tact ; j 4 Я 
B ii ime delay contactor. AtoC  1.60102.50À  6ECA9 FtoK 37.010 500А бЕА79 
a Bimetallic AtoC  2.501t04.00À бЕСС0 FtoK — 48.01065.0A  6ECAO 
= For 3-phase applications REPLACEMENT COILS AtoC 4.0010 6.00А бЕСС1 FtoK ^ 5501070.0A БЕСАТ 
bon а ica an AtoC 5.5010 8.00A — GECC2 FioK 63.0 to 800А БЕСА? 
и i ; , i i i j 
ран уоп = Compatible with Dayton? IEC contactors 419 6.20010 Ae p щш р 
Feature continuously readjustable current ; : р with Ke Aux. Contacts Aux. Contacts No 
; ; Coil can be changed without replacing the у : 
settings. Have temperature compensation, entire block i ed Cerat Blocks, 3 Amps @ 240VAC, 1.5 Amps @ 120VAC 
tripped indicator, test button, stop button, ! A 1 Т Edu 
manual and automatic reset button, finger- All 0 2 6EATI 
safe terminals, and 1NO/1NC contacts. UL AT 1 2 GEATA 
and C-UL Listed. All 4 0 БЕЛТА 
All 0 4 БЕАТ5 
FullLoad — Aux. HP@  HPG |NONREVERSING | REVERSING All 3 1 GEAT6 
Amps Contact > CHOOSE: 3-Phase 3-Phase Item Item AtoE Mechanical Interlock 6FZJ1 
key (inductive) Confi ig. Coil Volts 240V — 480V No. No. Works ON DELAY | OFF DELAY 
3-Pole IEC Magnetic Contactor with Contacts Contacts Range of Item Item 
A 9A 1NO 24 V AC, 120 V AC, 240 V AC 2hp  5hp H2449 = „Key NC М0 Time Delay No. No. 
А 9A INO —24V AC,24 VDC, 120 V AC,240 VAC 2hp  5hp — H2459 Тіте Delay Auxiliary Contact Blocks 
B 12A TNO 24 V AC, 120 V AC, 240 V AC 3hp 73 hp H2450 - All 1 1 0.10 sec to 3.00 sec SEAT? GEAUD 
B 12A {NO 24V Аб, 24 VDO, 120 VAC,240 VAC 3hp 7 %hp — H2460 All 1 1 0.10 sec to 30.00 sec бЕАТ8 GEAUT 
C 18A 1NO 24 V AC, 120 V AC, 240 V AC Shp  10hp H2451 - All 1 1 10.00 sec to 180.00 ѕес | 6EAT9 GEAU2 
C 18A iNO 24V AC, 24 VDC, 120 V AC, 240 VAC 5 hp — 10 hp — H2461 Works Encl. Item 
D 25A TNO 24 VAC, 120V AC, 240 VAC 7 hp 15 hp H2452 = with Key Type H w D No. 
D 25A {NO 247 AC,24 V DC, 120 V AC, 240 VAC 7 V? hp 15hp — H2462 Enclosures | ? i 
E 32A 1М0 24 V AC, 120 V AC, 240 V AC iühp  20hp H2453 = A NEMA 4 732im 472in 5.41 in 6FZJ4 
F ФА  1NO/INC 1000  30hp H2454 = C NEMA 4 732in 472in  5.1iin 6FZJ5 
G 50A  1NO/INC 15һр  40hp H2455 = D NEMA 4 848in 5.66in 5.311п 6Ғ216 
H 65A  1NO/INC 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 240 VAC 20һр — 50 hp H2456 = E NEMA 4 848in 5.66in 5.31іп 6FZJ7 
J 80А 1МОЛМС 25hp  60hp H2457 = A NEMA 12 637in 342in 5.51іп 6FZJ2 
K A ТМОЛМС 25hp  60hp H2458 = D NEMA 12 708in 381in бїт 6FZJ3 
4-Pole (2N0/2NC) IEC Magnetic Contactor Works 24V AC 120V AC 240V AC 
A 9A = — H2463 — with Key Item No. Item No. Item No. 
B 12А — — = H2464 = Replacement Coils 
D 25A — 24V AC, 24 V DC, 120 V AC, 240 VAC — = H2465 = AtoC GEAUS 6EAUS 6EAU7 
F 40A = = = H2466 = DE = 6EAZ5 6EAZ6 
G 50A = = = H2467 = FtoK GEAU4 GEAUG 6EAU8 
Full Load EL: — HP@ HP@ |NONREVERSING| REVERSING 
Amps ontact HOOSE: 3-Phase 3-Phase Item Item 
Schneider 63476 Key (Inductive) Config. Coil Volts 240V — 480V No. No. 
G Electric 3-Pole IEC Tape, Contactor 
A 1МОЛМС 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 208 V AC, 240 V AC, 480VAC 2hp Shp | 63478 = 
TeSys™ IEC A ЗА 1NO/INC 24 VAC, 24 V DC, 115 VAC, 120 АС, 240 VAC, 480 МАС 2hp 5 hp = 63486 
B 12A .NO/INC 24V AC, 24 V DC, 120 V AC, 208 V AC, 240 VAC, 480 VAC.3hp 7 hp | 63479 — 
Contactors and ERE PP C EIE BB 
p p 
D 25A МОМА 24 V AC. 24 V DC, 120 V AC, 208 V AC, 240 V AC, 480V AC -7Y Ec 15 hp | G3481 2н 
Overload Relays D 25А  1NO/INC  24VAC, 24 V DC, 120 V AC, 240 V AC, 480 V AC TYehp 15һр — 63489 * 
. : M E 32A 1МОЛМС 24V AC, 24 V DC, 120 V AC, 208 V AC, 240 V AC, 480 VAC 10hp 20һр | 63482 = 
For industrial motor control applications, E 32A 1 КОЛ Е 24 V AC, 24 V DC, 2 AC, 240 V AC 10һр  20hp — E ii 
; А Е 32  1NO/IN 480V А 10 20 = 3490 * 
combine a contactor with an overload relay to F 40A — TNOANC i0hp 30 һр | 63475 a 
make a complete motor starter. Rated 600VAC. 5 50 А ! Т Nc 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 200 V AC, 240 V AC, 480 V AC 1 Б hp 27 hp БИТЕ — 
А Ai Ё р р = 
Saddle clamp terminals. DIN rail or panel 1 80A — INOANC 30hp —60hp | 63483 — 
mount. UL Listed, CSA and CE Certified. K 115A INO/INC 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 208 V АС, 240 V AC, 480 VAC 40hp — 75hp | 63484 = 
L 150A — 1NO/1NC 50hp 100hp | 63485 = 
CONTACTORS Works Works Works 
Я . А К Key Current Mfr. Item with Current Mfr. Item with Current Mfr. Item 
Inclined wire guides and captive screws. 60/50 ss - WS = Model — No. Key Range — Model Мо. Key Range Model No. 
| = Д i е Uverioad Relay 
Hz coil. IP20 touch-safe with removable terminal FoF" 01010016A LRDOT 3EA37 | Ato E 40010600A LRD10 3ЕМ5 | F to H 230102204 LRD332 6КҮС5 
cover. AtoE 0.16100.25A LRDO2 3EA38 | AtoE 5.50to8.00A LRD12 3EA46 | FtoH 30.0to40.0A LRD340 6КҮС6 
AtoE 0.2510 0.40A LRD03 3EA39 | AtoE 7.0010 10.0А LRD14 30/40 | GioH 37010500А LRD350 6КҮСТ 
eigen MALAYS MoE 08319 100A ТАРЗ EMI. | CIS E 12019 180A LRD21 ЗАП | 55010700A 1RD336T —SDESD 
қарға А Б 10 .63 to 1. 5 4 to .0 to 18. 55.0 to 70. 33 
Case 10 TP аррісайоте. Вітан детет. II IM mE m mmm Ir mm "CD s ДЕП 
i istics with 1- j- [Ato to : to 4 Oto 
Class 10 trip characteristics with 1-phase sensi AtoE 2.50104.00А LRDOS 3EA44 30.0 to 38.0A LRD35 —3EA14 КЇ 95.010 120A LRD436/ 2MMY2 
tivity. Ambient compensated. Adjustable current “Terminal Block 
range. Lockable, sealable, manual/auto reset, шге Series D and F I Relays;LR3D01 to D35 and LRDO1 to 35 LAD7B106 2UWY3 
Р ; verload Relay Mounting Ki 
test trip. Mount to underside of contactor. Square D Overload Relay Series LRD3, LR3D3 and LR2D35 [4703064 2UWYA 
Works No. of NO No. of NC Works No. of NO No. of NC Works ON DELAY OFF DELAY 
with Aux. Aux. Mfr. Item with Aux. Aux. Mfr. Item with Contacts Contacts Range of Mfr. Кет Mfr. Item 
Key — Contacts Contacts Model Мо. Key Contacts Contacts — Model Мо. Key — NC NO Time Delay Model No. Мой! Мо. 
Auxiliary Contact Blocks, Front mum All 2 0 LADN20 30860 Time Delay Auxiliary Contact Blocks, Front Mount 
All 2 2 LADN22 3DB62 All 0 2 LADNO2 3DB61 All 0.10 ѕес їо 3.00 ѕес |LADTO 30873 |LADRO 3DB77 
All 1 2. ТАПМ13 3DB63 J 1 0 ГАРМО 3DB57 АШ 1 1 010 sec to 30.00 sec |LADT2 30874 |LADR2 3DB78 
АІ 4 0 LADN4O 3DB64 J 0 1 LADNOt 3DB58 All 1 1 10.00 sec to 180.00 sec|LADT4 3DB75 | LADR4 3DB79 
AY 4 парное 30B65 | мш ааа ор Mar A0 80A оО, 2AVAC | 120VAC | 208VAC | 240VAC | 480/АС 
jax. 9-32A, 2 Max. 40- Works with Ki Item No. | Кет No. | Item No. | Item No. | Item No. 
All 3 + LADNST3DB66 | All n Coils bain 1 Т ТАБЫП DeeS mmm mE 
LADO 1  LADNii 3DB59| All (AC Coils Only 2 0 LADSN20 3DB69 ^. B, C, D, and E 3DB96 | 30897 | 2MMY5 | 3DB98 | 3DB99 
Not available with 208VAC coil. J 3DE10 3DE11 = 3DE12 2MMY4 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Contactors & Overload Relays 


IEC Mini Contactors 


= 3-pole Mechanical life: 10 million OVERLOAD RELAYS AUXILIARY 
= 50/60 Hz operations, and electrical = Trip Class 10 CONTACT BLOCKS 
» Enclosures not included life: 1 million operations. Feature phase loss sensitivity, Contacts rated 10A, 


Finger and back-of-hand 
protection. UL Listed and 


Feature a modular design that 
permits various configura- 


ambient temperature compensa- A600. Max. 600V. 


tion, automatic or manual reset, trip 


tions. Dual-mounting system. CSA Certified. indication, and trip test. 
Full Load Aux. HP @ HP @ NONREVERSING REVERSING 
Amps > CHOOSE: Contact — 3-Phase 3-Phase Mfr. Item Mfr. Item 
(Inductive) Coil Volts Contig. 240V 480V n No. 5 Model No. 
6A A Қ " 3 1N 15h 3 hp MC1A-3-10 H2474 BSOLETE H2490 
GA 24 V AC; 120 V AC; 208 V AC; 240 to 277 V AC; 480 V AC ang — — 5 hp 3 hp MCTA-3-01 — H2468 OBSOLETE — H2483 
5A 10746 ING 1 4 їр 3 0р m deme TLIE2T H2491 
9A 24 V AC; 120 V AC; 208 V AC; 240 to 277 V AC 1NO 3 hp 5 hp = = TLIE2T H2491 
9A 1NO 3 hp 5 hp MC1A-3-10 H2475 — — 
9A 24 V AC; 120 V AC; 208 V AC; 240 to 277 V AC; 480V АС 1NC 3hp 5 hp MC1A-3-01 H2499 TLIE2U H2484 
12А 1М0 4hp 7 Ya hp MC2A-3-10 H2477 = = 
12А 208 V AC; 240 to 277 V AC; 480 V АС 1NC 4 hp 7 V. hp MC2A-3-01 H2469 = = 
Current Mfr. Item No. of NO No. of NC 
Range Model No. Aux. Aux. Mfr. Item 
overload Relays For Use With Contacts Contacts Model No. 
0.11 to 0.17A ТЕ16-0.13 6CLA9 Auxiliary Contact Blocks 
0.1710 0.26A ТЕ16-0.23 6CLCO Front Mount 
0.2610 0.43А TF16-0.31 6CLC1 GE IEC MC/TL Contactors 0 2 MACN2-02-AT — 6CKY8 
0.40t0 0.65А TF16-0.55 6CLC2 GE TEC MC/TL Contactors 1 1 MACN2-1i-AT — 6CKY9 Thermal 
0.65 10 1.00A TF16-0.74 6CLC3 GE IEC MC/TL Contactors 1 3 MACN4-13-AT 6CKZO Overload Relay 
Т 5 d GE IEC MC/TL Contactors 2 2 MACN4-22-AT — 6CKZ1 
005101308 Тыл Бия GE TEC MOTL Contactors 3 1. —MACNA-3T-AT — 6CKZ2 
z : > ide Mount 
| m.m го X 
: : п ontactors -10- 
2.2010 3.204 Т16-51 6CLC8 — GF TEC TL Reversing Contactors 0 1 MARLI-01-ATS  6СКҮ5 
3.00104.704 Т16-42 60109 GE TEC TL Reversing Contactors 1 0 MARL1-10-ATS — 6CKY7 
4.00 10 6.30А — T16-5.7 60100 GE ТЕС MC/TL Contactors, Not Used In Combination w/Top Aux. Contacts 0 1 MARL1-01-AT — 6CKZ3 
5.5010 8.00А — T16-7.6 —6CLD1 GE [EC МОЛТ Contactors, Used In Combination w/Top Aux. Contacts 0 1 MARL1-01-ATS 6СК74 
7.50 to 10.5A Т16-10 60102 GE TEC MC/TL Contactors, Not Used In Combination w/Top Aux. Contacts 1 0 MARL1-10-AT 6СК75 Auxiliary Contact 
10.0 to 14.0А Т16-13 60103 GE ТЕС MC/TL Contactors, Used In Combination w/Top Aux. Contacts 1 0 MARL1-10-ATS — 6CKZ6 


Е.Т,М 


directly to mini-contactors. Feature phase failure sensi- 
tivity, manual and automatic reset by selector switch, 
Test/Off button, and trip-free release. Suitable for 
light-duty applications like hoisting, packaging, material 
handling, heating, lighting, and automation systems. 
Quiet operation. Contact dimensions: 2.28"H x 1.77"W x 
2.05"D. UL Listed, CSA, and CE Approved. 


Miniature IEC Contactors and Overload Relays 


» 3- and 4-pole configurations 

= |P20 rated 

= 12 to 600VAC, 12 to 220VDC 

Eaton XT/DIL M Series miniature contactors are avail- 
able with screw or spring-cage terminals and panel 
or DIN-rail mounting. Miniature overload relays mount 


Full Load Aux. HP @ HP @ 
Amps P CHOOSE: Contact 3-Phase 3-Phase Mfr. Item 
эше) Coil Volts Config. 240V 480V Model No. 
-Pole 
BA IN a $19 XTUCCAJI H2545 
p p 
TA 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 208 V AC, 240 V AC, 480 V AC {NO hp 5hp XTMIC9A10 H2548 
" E A INC 3hp Shp  XTMCOA01 Н2546 
4-Pole 
9A 24 V AC, 24 V DC, 120 V AC, 208 V AC, 240 V AC, 480V AC — 3 hp Shp  XXTMF9A00 Н2574 
Current Mfr. Item Current Mfr. Item No. of NO No. of NC Mfr. Item 
Range Model No. Range Model No. Amps Aux. Contacts — Aux. Contacts Model No. 
Overload Relays 1.60 to 2.40A XTOM2P4AC1 4WXE3 Auxiliary Contact, Front Mounting 
0.10 to 0.16A XTOMP16AC1 4WXE4 2.40 to 4.00A XTOMO04AC1 4WXD7 10A 1 ХТМСХҒА11 AWXC4 
0.16 to 0.24A XTOMP24AC1 4WXES 4.00 to 6.00A ХТОМ006АС1 4WXD8 10A 2 2 XTMCXFA22 AWXCS 
0.24 to 0.40A XTOMP40AC1 4WXEG 6.00 to 9.00A ХТ0М009АС1 4WXD9 10A 4 0 XTMCXFA40 AWXCG 
0.40 to 0.60A XTOMP60AC1 4WXE7 9.00 to 12.0A XTOMO012AC1 4WXE1 Accessories 
0.60 to 1.00A XTOMOO1ACT 4WXD6 Mechanical Interlock XTMCXML 4WXC7 
1.0010 1.60A XTOMIPGACT AWXE2 Reversing Link Kit XTMCXRL 4WXC8 
TM Mini Schneider 
TeSys™ Minicontactors and Overload Relays G Electric 
DIN rail- or panel-mount general- MINICONTACTORS OVERLOAD RELAYS 


duty TeSys minicontactors and 
overload relays fit into small spaces. 
Combine a minicontactor with an 
overload relay to make a complete 
motor starter. Rated 600VAC. Screw- 
clamp terminals. UL Listed and CSA 


Mechanical life: contactors, 10 
million operations; reversing contac- 
tors, 5 million operations. Inclined 
wire guides and captive screws. IP20 
touch-safe with removable terminal 


For 3-phase applications. Bimetallic 
elements. Class 10 trip characteris- 
tics with 1-phase sensitivity. Ambient 
compensated. Adjustable current 
range. Lockable, sealable, manual/ 


1р COVer. auto reset, test trip. Mount to under- 
Certified. side of contactor. 
Full Load HP@ HP@ Current Mfr. Item Current Mfr. Item Current Mfr. Item 
Amps > CHOOSE: 3-Phase 3-Phase Mfr. Item Range Model No. Range Model No. Range Model No. 
(Inductive) Coil Volts 240V  480V Мой!“ Мо. Overload Relays 
Miniature IEC Magnetic Contactor 0.11t0 0.16A — LR2K0301 6В182 0.54t00.80A — LR2K0305 68186 2.6010 3.70А  LR2K0310 6B190 
Nonreversing, 1NO Auxiliary Contact 0.16 to 0.23А — LR2K0302 6B183 0.80 to 1.20A — LR2K0306 68187 3.80 їо 5.50A  LR2K0312 6B191 
6A 120VAC,208V 1%hp 3hp ІС1К0610 63491 0.23 to 0.36A — LR2K0303  6B184 1.2010 1.504 ІН2К0307 68188 5.5010 8.00А  LR2K0314 68192 
9A AC, 240VAC,24  3hp  5hp 1С1К0910 63492 0.36 to 0.54A — LR2K0304  6B185 1.80102.60A ІН2К0308 68189 8.0010 11.5А LR2K0316 68451 
Rey m - 80,24 У С act Shp 7%hp ІС1К1210 G3493 Overload Relay Mounting Kit, 35mm DIN Rail or Panel Mount LA7K0064 6B405 
: No. of NO No. of NC Mfr. Item No. of NO No. of NC Mfr. Item 
GA 120 50, e d 172 пр 3hp 00200601 03494 Aux. Contacts Аих. Contacts Model No. Aux. Contacts Ашх. Contacts Model No. 
9A VAC. 24 V DC 3hp  5hp 102К0901 G3495 Auxiliary Contact Blocks 
120 V AC. 240 V АС 2 0 LATKN20 6B200 2 2 LATKN22 6B201 
12A дуд олурс SNP 7%2hp LC2K1201 63496 1 1 LATKN11 6B199 4 0 LATKN40 6B202 
! * 24VDC models are Schneider Electric LP series. 
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Motor Starters Details on page А1. 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. z Е 


ІЕС Manual Motor Starters Schneider 


= Bimetallic thermal overload relays 
= 3-pole 
= Trip test 
= Phase loss sensitivity protection 
= 35mm DIN rail mounting 
= Class 10 overload protection 
Can be used alone for local, manual control of a single motor. Operating current 
of instantaneous magnetic trip is approx. 13 times the max. thermal trip 
(nonadjustable setting). 10K AIR at 480V. Mechanical and electrical life: 100,000 
operations, max. 25 operations per hr. UL Listed and CSA Certified. 
PUSH BUTTON | ROTARY KNOB 
Item 


Overload Relay Item 
Amp Setting No. No. 


0.1 to 0.16A 2MNH5 2MNH8 
0.16 to 0.25A 2MNH6 2MNH9 
0.25 to 0.4A 3CY82 2MNJ1 
D DEEST 
to 
Push-Button 
1to 1.6A 3CY85 2MNJ4 
3cys82 1.6 to 2.54 3CY86 2MNJ5 
2.5 to 4A 3CY87 2MNJ6 
410 6.3A 3CY88 2MNJ7 
6to 10A 3CY89 2MNJ8 
9to 14А 3CY90 2MNJ9 
13to 18A 3CY91 2MNK1 
17 to 23A 3CY92 2MNK2 
20 to 25A 3CY93 2MNK3 
24 to 32A 2MNH7 2MNK4 
No. of NO No. of NC Item 
Mounting Aux. Contacts Aux. Contacts No. 
Auxiliary Contact 

Front 1 1 3DA33 

Front 2 0 3DA34 

Side 1 1 3DA35 


IEC Manual Motor Starters АС 


= Bimetallic thermal overload relays 

= 3-pole 

= Trip test 

= Phase loss sensitivity protection 

= 35mm DIN rail mounting 

= Class 10 overload protection 

XT/PKZ Series features push-button or rotary On/Off manual disconnect with 
lockout provision. Available with screw terminals. Built-in heater and magnetic 
trip protect motor. Suitable for applications requiring manual starting and stop- 
ping of motors. UL 508 Type E and F rated with use of line side adapter. UL 
Listed and CSA Certified. Meet IEC standards. 


PUSH BUTTON | ROTARY KNOB 


Amps Item Item 
AC No. No. 
0-10 to 0.16A AWXH3 2 = 
0.16 to 0.25A 4WXH4 = 
0.25 to 0.40A 4WXH5 == 
0.400 0.63A 4WXH6 == 
0.63 to 1.00A 4WXG2 AWXH7 
1.00 to 1.60A 4WXG9 AWXKA 
T 1.60 to 2 50A 4WXH1 4WXK5 
ars 2:50 to 4.00A 4WXG3 4WXH8 
4.00 to 6.30A 4WXH2 AWXK6 
6.30 to 10.00A AWXGA AWXHS 
8.00 to 12.00A 4WXG5 АМЛ 
10.00 to 16.00A 4WXG6 AWXI2 
Rotary 16.00 to 20.00A 4WXG7 AWXJA 
AX 20.00 to 25 00A 4WXG8 4WXJ5 
25.00 to 32. 00A | йй 


QUICKLY ORDER Scan. Order. Done. 


Items From This 


e Scan the Item Number 


Catalog With the e See Your Price 
Grainger Mobile App! • Place Your Order—Done 


б (әйгі on the ~ Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. 
є AppStore Laer aa Google Play is a trademark of Google Inc. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Motor Starters & Contactors 


ШШ ЕЛ. 
= 


Definite Purpose Contactors 


Square D 8910DP Series—Quick-connect terminals and binder 
head screws enable easy straight-through wiring. Double-break 
contacts. Mechanical life: 500,000 operations. Compact design. 
Box lugs are standard on 40A and higher models. Auxiliary contact 
modules snap onto either side of standard models. Suitable for air 
compressors, agricultural equipment, pumps, food service equip- 
ment, and HVACR equipment. 277VAC and 480VAC coil voltages 
available on Grainger.com®. UL Recognized and CSA Certified. 

= 600VAC max. 

= Industry-standard mounting 


by Schneider Electric 


Dayton®—Captive screw and quick-connect terminals for easy 
wiring. Double-break contacts. Suitable for HVACR equipment. UL 
Recognized. 

= 3-year warranty 

= 60/50 Hz 

= Nonreversing 


Eaton 625 Series—Feature a compact, efficient design with a 
low VA coil and straight-through wiring. Housing design limits dust 
and other contaminants from magnet structure and reduces noise. 
3- and 4-pole contactors are dual-rated for inductive and resistive 
ratings. Quick connect terminals and box lugs come standard on all 
contactors. UL Recognized. 


Square D Square D 
= Direct replacement to most HVAC contactors H2654 4B978 
= Mounting holes align to 60 amps 
= 600VAC max. 
No. of Full Load. » CHOOSE: Item No.of Full Load P CHOOSE: Item 
Poles Amps (Inductive) Coil Volts No. Poles Amps (Inductive) Coil Volts No. 
DAYTON — Standard Definite Purpose Magnetic Contactors 
Compact Definite Purpose Contactors 3 25А 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4834 
2 40A 24V AC H2667 3 30A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4835 
Compact Definite Purpose Magnetic Contactors 3 40A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4836 
2 20A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H2664 3 50A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4837 
2 25A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H2665 3 60A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4840 
2 30A 24V AC, 120V AC H2666 3 75А 24V AC, 120V АС, 208/240V AC H4841 
2 40A р 120V АС, 208/240 AC Н2667 3 90A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4842 
Compact Definite Purpose Magnetic Contactors With Solid Neutral (Shunted) 4 25А 24V АС, 120V АС, 208/240V AC H4838 
1+N 20A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H2660 4 30A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4839 
1+1 25А 24V АС, 120V AC, 208/240V AC H2661 SQUARE D 
1+N 30A 24V AC, 120V AC H2662 Compact Definite Purpose Magnetic Contactors 
ТМ 40A ] 120V AC, 208/240V AC H2663 2 30A 24V AC. 120V AC, 208/240V AC, 480V AC H2637 
Standard Definite Purpose Magnetic Contactors 2 40А 24\/ АС, 120\/ АС, 208/240\/ АС, 277\/ АС, 480\/ АС Н2638 
2 20А 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H2668 Compact Definite Purpose Magnetic Contactors With Solid Neutral (Shunted) 
2 25А 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H2669 1% 30A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC, 277V AC, 480V AC H2634 
2 32A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H2670 T TN 40A 24V AC, 208/240V AC, 277V AC H2647 
2 40A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H2671 Standard Definite Purpose Magnetic Contactors 
2 75A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H2674 2 30A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC, 277V AC H2650 
2 90А 24V AC, 208/240V АС H2675 2 40A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC, 277V AC, 480V AC H2651 
3 25А 120\/ АС H2677 2 50A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H2639 
3 90A 24V AC H2683 2 60A 120V AC, 208/240V AC H2640 
EATON 2 75А 24V AC, 120V АС, 208/240V AC H2641 
Compact Definite Purpose Magnetic Contactors 2 90A 120V AC, 208/240V AC H2642 
1 25А 24V AC, 120\/ AC, 208/240V AC H4824 3 30A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC, 277V AC, 480V AC H2654 
1 30A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4825 3 40А 24V AC, 120V AC, 208/240V АС, 277V AC, 480V AC H2655 
1 40A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4826 3 50A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC, 277V AC, 480V AC H2643 
2 20А 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4827 3 60А 24V АС, 120V АС, 208/240V АС, 277V АС, 480\/ АС Н2644 
2 25А 24V AC, 120V АС, 208/240V AC H4828 3 75А 24V AC, 120V АС, 208/240V AC, 480V АС H2645 
2 30A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4829 3 90А 24V AC, 120V AC, 208/240 АС, 480V AC H2646 
2 40A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4830 4 30A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC, 277V AC H2658 
Compact Definite Purpose Magnetic Contactors With Solid Neutral (Shunted) 4 40A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC, 277V AC H2659 
1+N 25A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4831 
1+N 30A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4832 
1+N 40A 24V AC, 120V AC, 208/240V AC H4833 
Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
NEMA 1 Enclosures and Accessory 
Fits: 2 and 3 Pole Definite Purpose Contactors, 20 to 40 Amps Square D 9991DPG1 4B978 
Fits: 2 and 3 Pole Definite Purpose Contactors 50 to 60 Amps, 4 Pole 20 to 40 Amps Square D 9991DPG2 26622 
35mm DIN Rail Mounting Bracket for 20 to 60 Amp Contactors Square D 9999DMB1 26639 
Mfr. 1NC 1М0 1NO/1NC 2М0 2NC 2N0/2NC 
Description Brand Model Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
Auxiliary Contacts* 
For Use with Standard Contactors 50 to 90A Square D 9999D 4B973 4B972 20037 20038 -- — 
For Use with Standard Contactors 2-Pole 50 to 90A, AII 3-Pole Dayton — — — — 6GNT7 6GNZ8 = 
For Use with DP Contactors 15 to 75A Eaton C320 — — 496108 490106 496107 490109 
> CHOOSE: Mfr. Item 
Description Voltage Brand Model No. 
Replacement Coils For Standard Contactors* 
For 50 to 60A DP Contactors 24VAC; 120VAC; 208 to 240VAC; 480VAC Square D 9998DA2 H3829 
For 75 to 90A DP Contactors 120VAC; 208 to 240VAC Square D 9998DA3 H3830 
For 20 to 40A Contactors 24VAC; 120VAC; 208 to 240VAC Dayton — H3827 
For 50 to 63A Contactors 120VAC Dayton — H3825 
For 75 to 90A Contactors 24VAC Dayton — H3826 


* Brands are not interchangeable, match to brand of contactor. } Rated 32A. 1 Rated 63А. 
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ELECTRICAL 
Motor Starters & Contactors 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Definite Purpose Motor Starters 


» Melting alloy overload block 
= 600VAC max. 
= Industry-standard mounting 
= 2-pole starters require 1 thermal unit 
= 3-pole starters require 3 thermal units 
= Match thermal unit code to 

thermal units on page 166 


by Schneider Electric 


Quick-connect terminals and binder head screws 
enable easy straight-through wiring. Trip-free reset 
mechanism. Double-break contacts. Mechanical 
life: 500,000 operations. Compact design. Box lugs 
are standard on 40A and higher models. Auxiliary 
contact modules snap onto either side of standard 
models. Suitable for air compressors, agricultural 


equipment, pumps, food service equipment, and 


H2686 HVACR equipment. UL Recognized and CSA Certified. 


H5238 


HP @ HP @ HP @ HP @ NO ENCLOSURE NEMA 1 ENCLOSURE 
No. of Amps > CHOOSE: 1-Phase 1-Phase 3-Phase 3-Phase Thermal Mfr. Item Thermal Mfr. Item 
Poles АС Coil Volts 120V 240V 240V 480V Unit Code* Model No. Unit Code* Model No. 
2 20 120V AC 1^ 3 = E1 8911DPSG12 H5238 
2 25A 120V AC; 208 to 240V AC 2 hp 5 hp = E2 8911DPSG22 H2690 
2 30A 24V AC; 120V AC; 208 to 240V AC; 480V AC 2hp 5hp = = G3 8911DPS032 H2684 E3 8911DPSG32 H2691 
2 40A 24V AC; 120V AC; 208 to 240V AC; 480V AC 3 hp 72 hp = = G4 8911DPSO42 H2685 E4 8911DPSG42 H2692 
3 20A 24V AC; 120V AC; 208 to 240V AC; 480V AC 172 hp 3 hp 7 Vehp 7 Ve hp 61 8911DPSO13 H2686 FA 8911DPSG13 H2693 
3 25A 24V AC; 120V AC; 208 to 240V AC; 480V AC 2 hp 5 hp 10 hp 15 hp = — — F2 8911DPSG23 H2694 
3 25A 120V AC; 208 to 240V AC; 480V AC 2 hp 5 hp 10 hp 15 hp G2 8911DPS023 H2687 = SE = 
3 30A 24V AC; 120V AC; 208 to 240V AC; 480V AC 2 hp 5 hp 10 hp 15 hp = — = F3 8911DPSG33 H2695 
3 40A 24V AC; 120V AC; 208 to 240V AC; 480V AC 3 hp 72 hp 10 hp 20 hp G4 8911DPSO43 H2689 F4 8911DPSG43 H2696 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Optional Control Kits 
Start/Stop Push-Button Kit (Requires 1 Normally Open Aux. Contact No. 11D184) 8911DPB1 3KL81 
Isolated Overload Relay Alarm Contact 9999804 3KK15 


* See page 166 for codes. 


Eaton Enclosed Definite Purpose 
Contactors and Starters E :T*N 


Dual-rated with inductive and resistive ratings. Quick connect terminals are standard. Contactor design 
limits dust and other contaminants from magnetic coil. Reduce or eliminate noise. Feature compact design 
with low VA coil and straight-through wiring. Motor starters require 3 thermal units (1 pkg.), sold sepa- 
rately. UL Listed, CSA and CE Certified. RoHS Compliant. 


Contactor Full Load HP @ HP @ HP @ HP @ 
H2702 motor Starter Amps CHOOSE: 1-Phase 1-Phase  3-Phase  3-Phase Mfr. Item 
H2697 n i 
(Inductive) Coil Volts 120V 240V 240V 480V H Ww D Model No. 
Enclosed Definite Purpose Contactors , 3-Pole 
Ы 15А 34 hp 2hp 3hp 5 hp 6.75 in 41in 3.5in (025000315 Н2702 
" 25A 24V AC 2hp 3 hp 7 hp 10 hp 6.75 in 4.1 in 3.5 іп  C25DGD325 Н2703 
30A 120V AC 2 hp 5 hp 10 hp 15 hp 6.75 in 4.1 in 3.5 іп (25000330 Н2704 
ғ 40A  208/240V АС  3hp 7 Ve hp 10 hp 20 hp 6.75 in 41in 3.5in | C25DGF340 Н2705 
50A 480V AC 3 hp 10 hp 15 hp 30hp б/5і | 441іп 3.5in  C25DGJ350 H2706 
60A 5 hp 10 hp 20 hp 40 hp 9.51 in 5.62 in 4.81in  C25FGF360 Н2707 
Definite Purpose Magnetic Motor Starters , 3-Pole 
ы 25А 24\/ АС 2hp 3 hp 1 Vo hp 10 hp 10.17in — 5.63 in 5.81in А2500625 H2697 
30A 120V AC 2hp 5hp 10 hp 15 hp 10.17in — 5.63 іп 5.81 in A25CGC30 Н2698 
40А 208 10 2400  3hp т'һр 10 hp 20 hp 1327in — 7.64 in 6.67in X A25CGE40 Н2699 
Thermal Units Auxiliary Contact 50A AC — — i5hp ^ 30hp  1327in  764in ^ 6.67in A25CGE50 Н2700 
6GDX4 6GDW8 60A 480V AC — — 20hp 40ір  1327in  7.64in 6.67іп  A25CGE60 Н2701 
Full Load Mfr. Item Full Load Mfr. Item No. of NO No. of NC 
Amps Model No. 9 pum REDE 3 60058 Amps Voltage Contacts conais Model No 
т = T 8 0 - A 
е ll isp bala Orso ith 14 to 22.8 H2012B-3 6GDX7 Auxiliary Contacts, Side Mounting 
crose: ers aniy, ERIS 0 E 10A 600VAC 1 0. C320KGi 68DW8 
1.79 t0 2.9 Н20068-3 E 18710207 EE 68038 10A 600VAC 0 17 C320KG2 660М/9 
2.19 t0 3.49 Н200/В-3 56002 2351085 HOS ERE 10A 600VAC — 1 17 C320KG3 660Х0 
3.23 to 5.23 H2008B-3 6GDX3 29 to 44.1 H2015B-3 6GDY0 
4.55 to 7.4 H2009B-3 6GDX4 39.6 to 57.4 H2016B-3 6GDY1 
6.75 to 11 H2010B-3 6GDX5 53.9 to 74.9 H2017B-3 6GDY2 


Vibration Switches 


Feature SPDT and DPDT switch options, and are available with or without remote reset and a variety of 
voltages for the reset coil. Aluminum switches do not require external power to operate, and are explosion-, 
flame-, and weatherproof. NEMA 4 and 4X. UL and C-UL Listed. Plastic switches feature a weatherproof 
NEMA 4 housing and are CSA Certified. 


Temp. Frequency Horiz. Mfr. Item 
Amps Voltage Range (°F) ^ Range (Hz) Range L w H Model No. 
Aluminum 
0.5-7 Max. — -13to 140 0 to 300 0104.56 біп біп 5.13 in 365AA0 5LUL1 
0.5-7 Max. 120VAC -1310140 0 to 300 0104.56 біп біп 5.13 in 365АА8 SLUL2 
0.5-7 Max. 24V DC -13 to 140 0 to 300 0104.50 біп біп 5.13 in 365AA2 5LUL3 
5 Max. 24V DC -13 to 140 0 to 300 0104.56 6in біп 5.13 in 365AD2 5LULA 
5 Max. 120VAC — -13to 140 0 to 300 0104.50 біп біп 5.13 in 365AD8 50015 
Aluminum Base, Plastic Cover 
0.5-7 Max. = -40 to 200 0 to 300 0104.50 5.38 іп 3.75 іп 3.06 іп 366A0 5LUL6 
0.5-7 Max. 120V АС -4010200 0 to 300 0104.50 5.38 іп 3.75 іп 3.06 іп 366А8 SLUL7 
0.5-7 Max. 24V DC -40 to 200 0 to 300 0104.56 5.38 іп 3.75 in 3.06 in 366A2 5LUL8 
5LUL6 5 Max. 120VAC -40 їо 200 0 to 300 0104.50 5.38 іп 3.75 іп 3.06 іп 36608 5LUL9 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Switches 
NEMA 1 NEMA 3R 
Siemens Square D Siemens Square D 
Amps No. of No. ої Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Al Voltage Poles Wires| Model No. Model Мо. Model No. Model No. 


Single-Phase, Fusible, Neutral Assembly Included 


30A  240VAC 2 3 |HF221N 6GNC7 Н221М 1H328 | HF221NR  6GNC8 | H221NRB 1Н329 

60A  240VAC 2 3 |HF222N 20RA99 |H222N 1H330 | HF222NR 20RC04 | H222NRB  1H331 

100A 240/А( 2 3 | НЕ223М 208001 Н223М 1H332 | HF223NR 208005 | H223NRB 1Н333 

200A 240VAC 2 3 |НҒО24М 20RC02 Н224М 1H334 | HF224NR 208006 | H224NRB 1Н335 

Three-Phase, Fusible 

30A  600VAC 3 3 | HF361 6GND3 |H361 1H344 | HF361R  6GND7 | H361RB 1Н349 

60A  600VAC 3 3 | HF362 20RC23 | H362 1H350 | HF362R  20RC29 | H362RB 1Н355 

100A 600VAC 3 3 | HF363 20RC24 | H363 1H356 | HF363R  6GNE2 | H363RB 1Н361 

200A  600VAC 3 3 | HF364 20RC25 |H364 1H362 | HF364R  20RC30 | H364RB 1Н367 — — : 

Three-Phase, Fusible, Neutral Assembly Included Siemens Square D 

30A 240VAC 3 4 |HF321N 6GNC9 Н321М 1H336 | HF321NR 6GNDO | H321NRB 1Н337 20RA99 1H344 

60A  240VAC 3 4 |HF322N 6GNDi Н322М 1H338 | HF322NR  6GND2 | H322NRB  1H339 

100A 240VAC 3 4 | НЕЗ2ЗМ 208С03 Н323М 1H340 | HF323NR 208007 | H323NRB 1Н341 ШІ saeummen 

200A 240VAC 3 4 |HF324N 31ED29 |H324N 1H342 | HF324NR 31Е030 | H324NRB 1Н343 ————— SI E M E N S 

30A  600VAC 3 4 |HF361N 6GND5 Н361М 1H347 | HF361NR 6GND6 | H361NRB 1Н348 by Schneider Eleccric 

60A  600VAC 3 4 |HF362N 6GND9 Н360М 1H353 | HF362NR 6GNEO | H362NRB 1Н354 H D S f S it h 

100A 600VAC 3 4 |HF363N 6GNEi Н363М 1H359 | HF363NR 208031 | H363NRB 1Н360 - ty ty 

200A 600VAC 3 4 | HF364N 20RC27 Н364М 1H365 | HF364NR  6GNE3 | H364NRB 1Н366 eavy u ate Witches 

Three-Phase, Nonfusible В Higher amp ratings and NEMA 4X and 12 enclosures аге 

30A  600VAC 3 3 |HNF361 6GNE7 |HU361 1H373 | HNF361R 66МЕ9 - - ilabl Grai " 

60A 600УАС 3 3 |HNF362 6GNFi |Н0362 1H376 | HNF362R 20RC33 | HU362RB  1H378 ауайаШіе on urainger.com”. 

100A 600/А(6 3 3 ,HNF363 137538 Н/363 1H379  HNF363R —6GNF2 | HUSO3RB 1Н381 NOTE: 600V 30 to 200A switches are field adjustable for Class J fuses. 

200A 600VAC 3 3 |HNF364 132539 НІ/364 1H382 | HNF364R 31ED51 | HU364RB 1Н384 

30A 600/ АС/006 3 3 — — — — — — HU361RB 1Н375 SIEMENS 

Бер emer nain D 5 Designed with quick-make, quick-break switching action 

Amps No. of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item for severe applications. Feature highly visible self-aligning 

Thréc-Phase, Noniisible Poles гез Mode! — No. Model но. Model М9. plages to ensure positive contact and highly visible On/Off 
30A 600V AC 3 3 HU361AWK 208309 | HU361DS 1H374 handle indication. Padlockable cover latch and handle. 
60A 600VAC 3 3 HU362AWK 2С852 | HU362DS 1Н377 


100A 600/АС 3 3 — — HU363AWK 20860 | HU363DS 1H380 SQUARE D 


200A  600V AC 3 3 HU364AWK 20865 | HU364DS 1Н383 А ; irc ; 
400A — 600V АС 3 3 HUS3GSAWK -2JYD6 ^| HUsesps -2Jyp; ^ Designed to withstand short circuits up to 200КА rating 
Three-Phase, Nonfusible, Neutral Assembly Included when used with, or protected by, Class R fuses with Class 


30A 60/40 3 4 | HUS6INRB 2/Хү2 | HUSETNAWK 2/ХХ4 = В kits installed (this page). See Class RK5 fuses on page 


60A  600VAC 3 4 — | HU362NAWK  2JYR8 — : 
1004 600VÀC 3 4 HU363NRB 2JWRi | HU363NAWK  2JWES = = 178. Switches meet NEMA Standards KS1-1990, Enclosed 
200A 600V AC 3 4 HU364NRB  2JXP9 | HUSG4NAWK 20006 - Switches, and UL 98. UL Listed. 
А E [D sauce» | 
Safety Switch Accessories — RS 
30 AMP 60 AMP 100 AMP 200 AMP Pus 1 - 
Item Item Item Item = t 
Description No. No. No. No. - 
Interlock Kit, for All General Duty (30 to 200A) and Heavy-Duty Switches 4 
1N0/1NC 5JV22 2CP56 2CP56 2CP56 е bs " C 
2NO/2NC 5JV23 2СР57 2СР57 2CP57 2BW64 қ е» «> < == 
Ground Bar Kit — - 4 
General Duty 5B717 5B717 — — A 
Equipment Ground Kit 
Heavy Duty 2GND8 2BW64 2BW64 2DH17 
Double Throw 1H313 Included Included 1H312 yeaa 
General Duty — — 2BW64 2DH17 6NU11 
Neutral Assembly For Double Throw and Heavy-Duty Switches 
Heavy Duty 6NU11 2GNE5S 2GNES — 
Double Throw 2GNE3 2GNE3 2GNE3 — 
Fuse Kits ; d g^ 
Class R 6NU10 2GNF1 2CR86 1H368 
T yE T Tu np F aes 
Item Item Item Item Item Item т ( 
Мо. Мо. Мо. Мо. Мо. No. i 
Hubs, Chrome Plated Watertight for NEMA 4X and NEMA 12 Disconnect Switches ~ 
B Rm for NEMA GR Di t Switch С? = x | 
о!ї-0п Hubs for isconnect Switches 
= 18301 1H302 1H303 1H304 | 1H305 1H326 11301 
NEMA Mfr. Item 
Amps Encl. Type w H D Model No. 
Switched Twist-Lock® Enclosure (Receptacles Not Included) 
30A 12K, 3R 4.9 in 114in 4.2 in SETL3 66655 Wiring Device-Kellems 


Mechanical Interlock for Safety Shroud Twist-Locks 


30 A 12K,4,4X  49in 114іп 421п HBLMITL 46/76 Switched Enclosures 


Circuit-Lock Disconnect Switches, 3-Pole 


30A 12K 4 4X 5Ліп 1.6 in 4.1 in HBLDS3 3D383 a ө 
30A 12K 4,4X 5Ліп 76 in 47 in HBLDS3AC 2ЕА\М9 * TWIST-LOCK® ENCLOSURE 


30A Ї2К, 4, 4Х 5Ліп ТБбіп 4Ліп — HBLDSS3ACNK 2EAV8 7 Nonmetallic enclosure has large, replaceable, 
30А 12К,44Х_49й Тіп 5.4 in HBLDS3SS 361204 gasketless door and hinge assembly for easy 


60А 12K,4,4X_6.9in 10іп 5.9 in HBLDS6 4CV74 т 
60A 12K 4,4X 6.9in 10in 5.9 in HELDSOAC 2EAW3 * access and weatherproofing. Receptacle not 
100A 12К,4,44 60іп 10іп 5.9 in HBLDS10  2EAV6 i Ё i 
100 A 12K 4,4X  69in 10іп 5.9 in HBLDSTOAC ^ 4CV73 * included; order separately. Use with any NEMA 
Fused Switched Safety Enclosure, 3-Pole, Use with Class J Fuses rated 2-pole, 3-wire to 4-pole, 5-wire Twist- 
30A 12K, 4, 4X 115іп 1Біп 73 in FDS30 3D340 Lock? receptacle. 
: 60А = RES 44X di5in  15in 73in FDS60 2EAU7 
ircuit-Lock® Accessories CIRCUIT-LOCK® DISCONNECT 
Auxiliary Contact; Break After Break; 30, 60, and 100 Amp; 
Max Voltage 600; For Use With 30383, 4CV74, and 2EAVE BREACH ын SWITCH ENCLOSURES 
uxiliary ontact; Break Before Break; 30, 60, an mp; n n 
Max Voltage 600: For Use With 3383, 4CV74, and HBLDS11 HBLAC2 2EAVS Nonmetallic enclosures have strong, galvanized 
NEMA 4X; Replacement Cover; Nonfused; 100 Amp HBLDSIORC  2EAW7 steel internal frame that bonds grounds and a 
NEMA 4X; Replacement Cover; Nonfused; 30 Amp HBLDS3RC 2EAW1 i it fitti j 
NEMA 4X; Replacement Cover; Nonfused; 60 Amp HBLDS6RC ^ 2bEAWA watertight conduit fitting. They enclose disconnect 
Replacement Switch; Nonfused; 30 Amp; Max Voltage 600 HBLDSSRS 2EAW2 Switches that provide On/Off switched control of 
* Includes 3D305 Auxiliary Contact Kit preinstalled. T Without knockouts. direct-wired motor loads. 
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ELECTRICAL 
Safety Switches 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1H. 


245 


Air Conditioning Disconnect Switches ЕЛІ 5 


For indoor or outdoor use. 


io x 


HP. 
Voltage Protection — For Use With © 24010 М H D Brand Model No. 
Pol E 


Short 
Circuit 


use 
one 
use 


Max. 


lass 


lass 


use 


use 


In 
In 
In 


Ба ІП 
64 In 
(ба ІП 


aton 
aton 
aton 


In 
In 
In 


by Schnelder есте 


Mfr. Item 


ircuit Breaker == p In 5 In 2|n одиаге 
ialvanized Stee! 


use lass use 2 In (ба IN 64 ІП aton 
one = 64 ІП 21n 21n uare 
one -- 2 in ба ІП 54 ІП aton 
one = 64 ІП ба ІП 2 In aton 
6HD95 use ass H Fuse 2in 84%4іп kain Eaton 
* Includes 20A GFCI receptacle. 
NEMA 1 NEMA 3R 
Siemens Square D Siemens Square D 
Amps No. of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
AC Voltage Poles Wires For Use With Model No. Model No. Model No. Model No. 
“Single-Phase, Nonfusible 
30А 240VAC 2 2 ClassH,R,TFuse — = = = GNF221RA 55СН54 — = 
30A 240VAC 2 2 — GNF221A — — — — DU221RB 1Н259 
60A 240VAC 2 2 ClassH,R,TFuse | GNF222A 55CH53 = = = E — — 
“BOA 240VAC 2 2 — — — = = LNF222RA 55CH42 | DU222RB 20185 
60A 240VAC 2 2 — — = = = GNF222RA 55СН52 — = 
Single-Phase, Fusible 
30А 240VAG 2 3 Plug sive Fuse = - D211N 1Н246 — E D211NRB 2JXU1 
55CH38 EAM MB S = = = m 
30A 240VAC 2 3  ClassH,K, А, T Fuse — - D221N 1Н247 — - D221NRB 1Н248 
60A 240VAC 2 3 ClassH,R, Fuse | GF222NÀ 55CH49 — = GF222NRA 55CH48 | — = 
2DP81 60A 240VAC 2 3  ClassH, К,А, T Fuse — — D222N 19249 — — D222NRB 1H250 
100A240VAC 2 3  ClassH, К,А, T Fuse | GF223N 6FNF6 | D223N  5B662 | GF223NR  6FNF7 | D223NRB 1H251 
— 200A240VAC 2 3 ClassH, К, R Fuse — — — = = - D224NRB 26172 
SIEMENS 200A240VAC 2 3 Class H, K, В, T Fuse — — D224N 26171 — = = = 
нл “Single-Phase with Circuit Breaker 
100A240VAC 2 2 — — — [00200005 2DP82 * — — |002000МВВ 2DP81 * 
General-Duty "Тһгее-Рһаѕе, Nonfusible 
B 30A 240VAC 3 3 — GNF321A 55CH41 | DU321 1Н260 | GNF321RA 55CH40 | DU321RB 1Н261 
Safety Switches 60A 240VAC 3 3 = GNF322A 55CH39 | DU322 1Н262 | GNF322RA 55CH38 | DU322RB 1Н263 
100A240VAC 3 3 = = = DU323 1Н264 — — DU323RB 1H265 
Fast and reliable switches are primarily PIEVE BEN : ELS 2 DUS24RB 20187 
intended for use with circuits where the 30A 240VAC 3 4  ClassH,R,TFuse | GF321NA 55СН47 = = GF321NRA 55СН46 — — 
available current is less than 100,000A ETENI 240 AC 3 4 Class H, K R, T К В, T Euse „Ера |; GF322NRA 55CH44 0321МНВ 1Н253 
when used with Class В or T fuses or 60А ae 3 4 lass Н, К, В, T Fuse — — D322N 1H254 SES UE D322NRE 1925 
4 00А ass П, K, А, use =. = 1H256 3NRB H257 
10,000A max. used with Class H fuses. 200 А 240VAC 3 4  ClassH,K,R.TFuse | GF324N GFNG3 | D324N  1H258 | GF324NR  6FNG4 | D324NRB 20177 
Feature quick-make, quick-break, and Mfr. Item Mfr. Item 
isi itchi j Description Voltage Model No. Description Voltage Model No. 
visible blade switching action. Padlockable “Siemens Safety Switch Accessories 200 A Neutral Kit 600V HN64 —6GNE6 
in OFF position and door in closed position. ы НА contact NOTING 240 H A Auxiliary Contact, 1N0/1N 240/ НА161234 GFNG9 | use Rejection Kit, Class 
Suitable for use as service entrance equip- 0.5 A Neutral Kit 600V N612  6GNE4 use Rejection Kit, Class 
0.6 А Neutral Kt 600V  HN623 6GNEs  . 60A Fuse Rejection Kit, Class R 600V AC HR62  6GNF5 


ment. Require equipment grounding kit; see 
page 175. Switches meet UL 98. UL Listed. 


Double-Throw Safety Switches 
Each switch is continuous-duty rated for its nameplate ampere value. Equipment grounding kits are available for service 
equipment and included in 30 to 100A DTU devices. NEMA Type 3R switches use bolt-on hubs; see page 175. All switches 
meet UL 98 Standard for Safety, Enclosed, and Dead Front Switches, and meet or exceed NEMA Standard KS1-1990. 


* Includes circuit breaker. 


и 
use Rejection Kit, Class 


use Rejection Kit, Class 
D saae | 


by Schneldor 


NONFUSIBLE FUSIBLE 
NEMA 1 NEMA 3R NEMA 1 NEMA 3R 
Amps Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Al HP Voltage Model No. Model No. Model No. Model No. 
2-Pole ч ре) hw 
92251 — 1H200 | -  — | 
DTU22 140) - —  — | — | 
DTU223  1MN31 | DTU223RB 1ММ40 | D1223 2JWC3 | 
|. — .  — | DTU224NRB 2/У/9 
30A  10hp @ 240V A 240V A DTU31  1MN32| - - | D132i 2JXV8 | DI32iRB  2JXWi 
30A 20 hp @ 600V A 600V À C — — | — — | DT361 2JXW3 | DI361RB  2JXW5 
30A 30hp @ 600V A 600V A | DTU361 1ММ35 | DTU36iRB 410405 — o — | — = 
60A  15hp @ 240V A 240V À | DIU322 1MN3 |  — - | DT322 2JYP7 | DT322RB  2JYP8 
1H299 60A 50 hp @ 600V A 600V À [ DTU362  1MN36 | DTU362RB  1MN43 | DT362  2JYP9 — = 
100A 30һр @ 240V Al 240V A [| DTU323  1MN34 | DTU323RB 1ММ41 | DT323 2JWC7 | DT323RB  2JWC8 
100A 75hp @ 600V À 600V À [| DTU363  1MN37 | DTU3G63RB 1ММ44 | DT363 2JWD2 | DT363RB  2JWD4 
200A  15hp @ 240V Al 240V À | 82354 1Н298 | DIU324NRB 1H3i7 | — | — |  — = 
200A  15hp @ 480V Al 480V A | 82344 1Н294| 82344RB 19295 | = = | = = 
4-Pole EXT RC VUE cn 
DTU463 — 41V407 
т 
H H Ш] нашаны | 
аш” IEC Disconnect Switches Hoffman PSE 
Switches are suitable for use 
Т” as a motor disconnect. “On/ 
E Off" indicator and built-in amos 0 No.of НЕМА 
E. % mps oles Ires А 
2 handle interlock that prevents [35JF51 | 35JF55 | 35JF59 
- cover removal in “On” position. 13228 | — | 
E 4 | de аат compat: 381052 ПЕС БЕСІ ИЕН TFET Еа 
35JF51 13E228 ШЕ anciaccepis up 10 tiree, C= [| — 
8mm padlocks. UL Listed. 35JF54 | 35JF58 |35/62 | 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Fuses 


НИ IC, pu | 
Class RK1 merseNn Bussmann UT Littelfuse 


These fuses are more current-limiting than RK5 fuses to react more quickly to overcurrent. They 
have a rejection feature that prevents an accidental downgrade from a current-limiting system. 


1DG46 
Fuse Size Chart Item Item Item 
Length Dia. Length Dia. Amps Series Brand No. Amps Series Brand No. Amps Series Brand No. 
Amps (in. (іп) | Amps  (in.) (іп.) 100 X LPN-RK-SP  Bussmann  4XF61 35 LLSRK Littelfuse 486М43 600\/ AC Time-Delay UL Class 
250VAC 600VAC 100 LLNRK Littelfuse 486М23 40 LPS-RK-SP — Bussmann —4XF76 RK1 Fuses, Indicating 
Vo-30 2 Ўв | /о00 5 16 110 —LPN-RK-SP  Bussmann  6F317 40 LLSRK Littelfuse — 486N44 Equivalent Series AGD-R, LLSRK, LPS-RK-SP 
35-60 3 He | 35-60 5% 1e 110 LLNRK Littelfuse — 486N24 45 LPS-RK-SP Bussmann 6Ғ324 Cylindrical Body Style 
70-100 54 1% | 70-100 7% 1% 125 LPN-RK-SP Bussmann 4ХҒ62 45 LLSRK Littelfuse 486М45 6%  LPS-RK-SP|  Bussmann 1PWB2 
110-200 7% 191 |110-200 9% 1% 125 LLNRK Littelfuse  486N25 50 LPS-RK-SP — Bussmann __ 4XF77 6 LPS-RK-SP| — Bussmann  1PWB3 
225-400 8% 2% 225-400 11% 2% 150 LPN-RK-SP Bussmann 4ХҒ63 50 LLSRK Littelfuse — 486N46 7 LPS-RK-SP| Bussmann 2АВ/2 
450-600 10% 2% | 450-600 13% 2% 150 LLNRK Littelfuse  486N26 60 LPS-RK-SP — Bussmann 4ХҒ78 8 LPS-RK-SP| Bussmann 2АВ/4 
Item 175  LPN-RK-SP Bussmann 4ХҒ64 60 LLSRK Littelfuse 486М47 8 A6D-R Mersen — 4TCG2 
Amps Series Brand No. 175 LLNRK Littelfuse 486М27 Blade Body Style 9 LPS-RK-SP| Bussmann 2АВ06 
250V AC Time-Delay UL Class 200 — LPN-RK-SP — Bussmann 4ХР65 70 LPS-RK-SP Bussmann 4ХҒ79 9 A6D-R Mersen — 4TCG3 
RK1 Fuses, Nonindicating 200 LLNRK Littelfuse — 486N28 70 LLSRK Littelfuse — 486N48 10  LPS-RK-SPI  Bussmann  1PVU7 
Equivalent Series A2D-R, LLNRK, LPN-RK-SP 225 LPN-RK-SP Bussmann  4XF66 80 LPS-RK-SP Bussmann 6Ғ325 10 A6D-R Mersen — 4TCG4 
Cylindrical Body Style 250 — LPN-RK-SP Bussmann  6F318 80 LLSRK Littelfuse — 486N49 12 1Р5-АК-5РІ_ Bussmann  1PVX2 
Em A2D-R Mersen 4ТА/4 250 LLNRK Littelfuse — 486N29 90 LPS-RK-SP  Виѕѕтапп 6Ғ326 12 A6D-R Мегѕеп — 4TCG5 
1900 A2D-R Mersen _ 4TAV5 300 — LPN-RK-SP Bussmann 4ХР67 90 LLSRK Littelfuse 486М50 15 LPS-RK-SPI Bussmann  1PVX4 
о A2D-R Mersen ATAVG 300 LLNRK Littelfuse — 486N30 100 — LPS-RK-SP Bussmann 4ХҒ80 15 A6D-R Mersen — 4TCG6 
Ho A2D-R Mersen ATAV7 350 — LPN-RK-SP Виѕѕтапп 4TWUS 100 LLSRK Littelfuse 486М51 {7%  LPS-RK-SP|  Bussmann  1PVX5 
Un A2D-R Mersen  4ТА/8 400 — LPN-RK-SP  Bussmann  4XF68 110 — LPS-RK-SP Bussmann 6Ғ327 17% A6D-R Mersen — 4TCG7 
% LPN-RK-SP Bussmann 10698 400 LLNRK Littelfuse 486М31 110 LLSRK Littelfuse 486N52 20 LPS-RK-SP|  Bussmann 1PVX9 
% A2D-R Mersen  4TAV9 500 — LPN-RK-SP — Bussmann __6F321 125  LPS-RK-SP Bussmann  4XF81 20 A6D-R Mersen — 41008 
Wis  LPN-RK-SP Bussmann  1DH16 600 — LPN-RK-SP — Bussmann 6Ғ322 125 LLSRK Littelfuse 486N53 25 . LPS-RK-SP|  Bussmann  1PVZ4 
Un A2D-R Mersen  4TAW1 600 LLNRK Littelfuse 486032 150 X LPS-RK-SP Bussmann 6Ғ328 25 A6D-R Mersen — 41009 
Sio  LPN-RK-SP Bussmann 1DH19 900V AC Time-Delay UL Class 150 LLSRK Littelfuse 486N54 30  LPS-RK-SPI  Bussmann 1PVZ6 
90 A2D-R Mersen  4TAW2 _RK1 Fuses, Nonindicating 175 LPS-RK-SP  Bussmann 6Е329 30 A6D-R Mersen — 4TCH1 
1  LPN-RK-SP Bussmann 1DG92 Equivalent Series AGD-R, LLSRK, LPS-RK-SP 175 LLSRK Littelfuse 486N55 35 LPS-RK-SP|  Bussmann  1PVZ9 
19i  LPN-RK-SP Bussmann 100095 Cylindrical Body Style 200 LPS-RK-SP  Bussmann 4ХҒ82 35 A6D-R Mersen — 4TCH2 
1 LPN-RK-SP Bussmann 1DH01 Yio A6D-R Mersen — 4TCD1 200 LLSRK Littelfuse 486N56 40  LPS-RK-SPI Bussmann 1PWA2 
1%  LPN-RK-SP Bussmann 497/03 Too A6D-R Mersen — 4TCD2 225 — LPS-RK-SP  Bussmann  6F330 40 A6D-R Mersen — 4TCH3 
1 A2D-R Mersen  4TAW3 Ao A6D-R Mersen — 4TCD3 225 LLSRK Littelfuse 486N57 45 LPS-RK-SP| Bussmann 1PWAS 
1% A2D-R Mersen  4TAW4 Ho A6D-R Mersen — 4TCD4 250 LPS-RK-SP Bussmann  6F331 45 A6D-R Mersen — 4TCH4 
1% A2D-R Mersen — ATAWS Jio  LPS-RK-SP  Bussmann 10168 250 LLSRK Littelfuse 486N58 50 LPS-RK-SP| Bussmann АРМА? 
ТЕП A2D-R Мегѕеп — 4TAWG 40 A6D-R Mersen — 47605 300 — LPS-RK-SP — Bussmann 6Ғ332 50 A6D-R Mersen 4Т0Н5 
1 %o A2D-R Мегѕеп — ATAW7 Гл LPS-RK-SP Bussmann  1BW73 300 LESRK Littelfuse 486N59 60 LPS-RK-SP| Bussmann 1РМВ1 
1 9o A2D-R Мегѕеп АТАМ8 VA A6D-R Mersen 4ТС06 350 — LPS-RK-SP  Bussmann 6Ғ333 60 A6D-R Mersen — 4TCH6 
i9  LPN-RK-SP Bussmann 4TWUS Ho A6D-R Mersen — 4TCD7 350 LLSRK Littelfuse — 486N60 ^ Blade Body Style 
1 ОМВК Littelfuse 486М04 Vio A6D-R Mersen 41008 400 — LPS-RK-SP Bussmann  4XF83 70 A6D-R Mersen — 4TCH7 
215; —LPN-RK-SP Bussmann  1DH02 Vio LPS-RK-SP Bussmann 4TWX3 400 LLSRK Littelfuse  486N61 70 . LPS-RK-SP|  Bussmann SNLE7 
2%  LPN-RK-SP Bussmann  1DH04 1%  LPS-RK-SP  Bussmann 1BW66 450 — LPS-RK-SP Bussmann 6Ғ334 80 . LPS-RK-SP|  Bussmann  2ABU3 
2 LPN-RK-SP Bussmann  1DH06 144  LPS-RK-SP Bussmann 1ВМ/67 500 ІР5-АК-5Р Bussmann 6Е335 80 A6D-R Mersen — 4TCH8 
2 A2D-R Мегѕеп  4TAW9 17  LPS-RK-SP  Bussmann 1ВМ/69 600  LPS-RK-SP Виѕѕтапп 4XF84 90 A6D-R Mersen — 4TCH9 
2% A2D-R Мегѕеп  4TAX1 1%o  LPS-RK-SP  Виѕѕтапп 1BW70 250V AC Time-Delay UL Class 90 LPS-RK-SP| Bussmann  5NLE8 
215 A2D-R Mersen ATAX2 {o  LPS-RK-SP  Bussmann 1BW71 ВК1 Еиѕеѕ, Indicating 100 — LPS-RK-SP|  Bussmann  1PVUG 
2%0 A2D-R Mersen — 4TAX3 1 LPS-RK-SP Bussmann  1BW74 Equivalent Series A2D-R, LLNRK, LPN-RK-SP 100 A6D-R Mersen ATCJ1 
2 LLNRK Littelfuse 486М05 1 A6D-R Mersen 41009 Cylindrical Body Style 110 — LPS-RK-SP|  Bussmann 1PVU8 
314  LPN-RK-SP Bussmann  1DH07 1% A6D-R Mersen ATCET 8 A2D-R Mersen 4ТАҮ5 110 A6D-R Mersen ATCJ2 
374  LPN-RK-SP Bussmann  1DH08 1 A6D-R Mersen — 4TCE2 9 A2D-R Mersen — 4TAY6 125 LPS-RK-SPI Bussmann 1PVX1 
3 LPN-RK-SP Bussmann  1DH09 1%o A6D-R Mersen АТСЕЗ 10 A2D-R Mersen АТАҮ? 125 A6D-R Mersen 47613 
3 A2D-R Mersen  4TAX4 1 #0 A6D-R Mersen  4TCE4 12 A2D-R Mersen — 4TAY8 150 X LPS-RK-SP|  Bussmann  1PVX3 
3 Ao A2D-R Mersen 4TAX5 1 io A6D-R Mersen ATCES 15 A2D-R Mersen 4ТАҮ9 150 A6D-R Mersen 4ТСЈ4 
3% A2D-R Mersen — 4TAX6 14  LPS-RK-SP  Bussmann 4TWX2 17% A2D-R Mersen — 4TAZ1 175  LPS-RK-SPI Bussmann  TPVX7 
3 LLNRK Littelfuse 486М06 21» . LPS-RK-SP Bussmann 10158 20 A2D-R Mersen 4ТА72 175 A6D-R Mersen — 4TCJ5 
4% LPN-RK-SP Bussmann  1DH10 214 LPS-RK-SP Bussmann 10159 25 A2D-R Mersen 4ТА73 200 LPS-RK-SPI_ Bussmann  1PVX8 
4 A2D-R Mersen  4TAX7 2%o LPS-RK-SP_ Bussmann 10160 30 A2D-R Mersen 4ТА74 200 A6D-R Mersen 4TCJ6 
4% A2D-R Mersen — 4TAX8 2 LPS-RK-SP ^ Bussmann 10162 35 LPN-RK-SPI Bussmann 2AAJ9 225 LPS-RK-SP|  Bussmann  1PVZ1 
4 LPN-RK-SP Bussmann АТМХТ 2 A6D-R Mersen ATCE6 35 A2D-R Mersen 4ТА75 225 A6D-R Mersen ATCJ7 
59/; —LPN-RK-SP Bussmann  1DH13 2% A6D-R Mersen 4ТСЕТ 40 LPN-RK-SPI  Bussmann 1PVT3 250 LPS-RK-SP|  Bussmann  1PVZ3 
5 LPN-RK-SP Bussmann 1DH14 2% A6D-R Mersen 4ТСЕ8 40 A2D-R Mersen 4ТА76 250 A6D-R Mersen ATCJ8 
5 A2D-R Mersen ATAXO 2 Vio A6D-R Mersen 4ТСЕ9 45 LPN-RK-SPI Bussmann 1PVTS 300 — LPS-RK-SP|  Bussmann  1PVZ5 
5% A2D-R Mersen — ATAY1 2 LLSRK Littelfuse 486N33 45 A2D-R Mersen 4ТА77 300 AGD-R Mersen — 4TCJ9 
5 LLNRK Littelfuse 486М07 3% _LPS-RK-SP Bussmann 10163 50 LPN-RK-SPI_ Bussmann 1РҮТ? 350 LPS-RK-SPI_ Bussmann 1Р/78 
674 LPN-RK-SP Bussmann 1DH15 3%o LPS-RK-SP_ Bussmann 16164 50 A2D-R Mersen 4TAZ8 350 A6D-R Mersen 4TCK1 
6 LPN-RK-SP Bussmann 1DH18 3 LPS-RK-SP Bussmann 10166 60 LPN-RK-SPI_ Bussmann  1PVU1 400 LPS-RK-SP|  Bussmann  1PWA1 
6 A2D-R Mersen ATAY? 3 A6D-R Mersen 4TCF1 60 A2D-R Mersen 4ТА79 400 A6D-R Mersen 4TCK2 
би A2D-R Mersen 4TAY3 3 7o A6D-R Mersen __ 4TCF2 Blade Body Style 450 — LPS-RK-SP|  Bussmann  1PWAS 
6 LLNRK Littelfuse 486М08 3% A6D-R Mersen 4ТСЕЗ 70 A2D-R Mersen АТСА1 450 A6D-R Mersen 4TCK3 
7 A2D-R Mersen ATAY4 3 LLSRK Littelfuse  486N34 70 LPN-RK-SPI_ Bussmann  5NLE4 500 — LPS-RK-SP|  Bussmann 1PWA6 
8 LPN-RK-SP Bussmann  1DH20 4% LPS-RK-SP — Bussmann 10167 75 A2D-R Mersen 4TCA2 500 A6D-R Mersen 4TCK4 
8 LLNRK Littelfuse 486М09 4 LPS-RK-SP — Bussmann 10169 80 A2D-R Mersen 4ТСАЗ 600 — LPS-RK-SP| Bussmann  1PWAB8 
9 LPN-RK-SP Bussmann  1DH21 4 A6D-R Mersen 4ТСҒА 80 LPN-RK-SPI Bussmann 5МІЕ5 600 A6D-R Mersen 4ТСК5 
10 LPN-RK-SP Bussmann  4XF52 4% A6D-R Mersen — 4TCF5 90 A2D-R Mersen 41044 250V AC Fast-Acting UL Class 
10 LLNRK Littelfuse  486N10 5 LPS-RK-SP — Bussmann 1ВМ/75 90 LPN-RK-SPI Bussmann 5МІЕб RK1 Fuses, Nonindicating 
12 LPN-RK-SP Bussmann  6F311 5%o —LPS-RK-SP — Bussmann 10170 100 A2D-R Mersen — АТСА) Equivalent Series A2K-R, KLRN, KTN-R 
i5 LPN-RK-SP Bussmann  4XF53 5 A6D-R Mersen — 4TCF6 100 — LPN-RK-SP|  Bussmann  5NLES Cylindrical Body Style 
15 LLNRK Littelfuse 486М11 5 Vio A6D-R Mersen — 4TCF7 110 —LPN-RK-SP|  Bussmann  2AAH9 30 KTN-R Bussmann 10640 
17%  LPN-RK-SP Bussmann  6F312 5 LLSRK Littelfuse 486N35 110 A2D-R Mersen — АТСАб 50 KTN-R Bussmann 10646 
20 LPN-RK-SP Bussmann 4ХҒ54 674 1Р5-АК-5Р Виѕѕтапп 1BW76 125  LPN-RK-SP|  Bussmann 2AAJ1 Blade Body Style 
20 LLNRK Littelfuse 486N12 6 LPS-RK-SP ^ Bussmann 1ВМ/77 125 A2D-R Mersen — 4TCA7 250 KTN-R Bussmann 1ЕМ16 
25 LPN-RK-SP Bussmann  4XF55 6 A6D-R Mersen — 4TCF8 150 LPN-RK-SPI  Bussmann 2АА/2 400 KTN-R Bussmann 1DW47 
25 LLNRK Littelfuse 486М13 6% AGD R Mersen — 4TCF9 150 A2D R, Mersen 417048  600V AC Fast-Acting UL Class 
30 LPN-RK-SP Bussmann  4XF56 6 LLSRK Littelfuse 486М36 175 LPN-RK-SP|  Bussmann 2АА/З RK1 Fuses, Nonindicatin 
30 LLNRK Littelfuse — 486N14 / ГЕК ӨР Bussmann TS 2 п E Mersen d Pquivalont Seres ABK-R, LS, KTS-R 
PN-RK- z ersen LPN-RK- ussmann lindrical Body Style 
88 RESP. Bussmann E 7 ELSRK Littelfuse 486337 — 200 — A2D-R Mersen — ATCC1 25° KTR. Bussmann 1CX05 
40 LPN-RK-SP Bussmann  6F314 8 LPS-RK-SP_ Bussmann  1BW80 225 LPN-RK-SPI  Bussmann 2AAJ5 45 KTS-R Bussmann 1CX11 
40 LLNRK Littelfuse  486N16 9 LPS-RK-SP Bussmann 1ЕМ24 225 A2D-R Mersen 47002 50 KTS-R Bussmann  1CX13 
45 LPN-RK-SP Bussmann  6F315 10 LPS-RK-SP — Bussmann 4ХҒ60 250 LPN-RK-SPI  Bussmann 2АА/6 60 KTS-R Bussmann  1CX15 
45 LLNRK Littelfuse 486М17 10 LLSRK Littelfuse 486N38 250 A2D-R Mersen — 4TCC3 Blade Body Style 
50 LPN-RK-SP Bussmann 4ХҒ57 12 LPS-RK-SP — Bussmann 4ХҒ70 300 — LPN-RK-SP|  Bussmann 2АА/7 70 KTS-R Bussmann  1CX16 
50 LLNRK Littelfuse 486М18 15 LPS-RK-SP — Bussmann 4ХЕТ1 300 A2D-R Mersen 47604 80 KTS-R Bussmann  1EL32 
60 _ LPN-RK-SP  Bussmann  4XF58 15 LLSRK Littelfuse 486М39 350  LPN-RK-SPI Bussmann 2АА/8 100 KTS-R Bussmann  1EL23 
60 LLNRK Littelfuse 486М19 7% PS-RK-S Bussmann 4XF72 350 A2D-R Mersen 41005 125 KTS-R Bussmann 1Е425 
Blade Body Style 20 LPS-RK-SP Bussmann 4XF73 400 — LPN-RK-SPI  Bussmann 1РМТ1 200 KTS-R Bussmann  1EL28 
70 LPN-RK-SP Bussmann 4XF59 20 LLSRK Littelfuse — 486N40 400 A2D-R Mersen 47006 300 KTS-R Bussmann 1EL31 
70 LLNRK Littelfuse 486М20 25 LPS-RK-SP — Bussmann  4XF74 450 X LPN-RK-SPI_  Bussmann  1PVT4 600 KTS-R Bussmann  1EP19 
80 — LPN-RK-SP Bussmann AXF60 25 LLSRK Littelfuse 486М41 450 A2D-R Mersen — 4TCC7 
80 LLNRK Littelfuse 486М21 30 LPS-RK-SP — Bussmann 4ХҒТ5 500 X LPN-RK-SP| Bussmann  1PVT6 
90° LPN-RK-SP Bussmann 6F316 30 LLSRK Littelfuse 486N42 500 A2D-R Mersen 41008 
90 LLNRK Littelfuse 486М22 35 LPS-RK-SP — Bussmann 6Ғ323 600 — LPN-RK-SP| Bussmann  1PVT9 


600 A2D-R Mersen 4TCC9 
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И ETN 
Class RK5 Fuses MeERSEN BUSSMANN 


These fuses provide moderate current limitation for general use applications 
where more current-limiting RK1 fuses aren't needed. They have an interrupt- 
ing rating (IR) of 200kA and have a rejection feature that prevents an accidental 
downgrade from a current-limiting system. 


Fuse Size Chart Item Item Item 
Length Dia. Length Dia. Amps Series Brand No. Amps Series Brand No. Amps Series Brand No. 
Amps (in. (in. | Amps  (in.) (іп.) 500 R-R Mersen 4YZG5 60 FRN-R Bussmann 14700 БЕП FRS-R Bussmann 3W686 
250VAC 600VAC 500 FRN-R Bussmann X 6F221 60 TR-R Mersen 4YZE6 5 TRS-R Mersen 4YZK3 
0-30 2 Ae | Yo-30 5 1976 600 А-В Мегѕеп 4Y266 70 ECNR Bussmann —12W261 5 %o TRS-R Mersen 4YZK4 
35-60 3 He | 35-60 5% 1/6 600 FRN-R Bussmann 6Ғ222 100 ECNR Bussmann  13M228 6% FRS-R Bussmann — 4A463 
70-100 5% 1% | 70-100 7% 1% Cylindrical Body Style 600VAC Time-Delay Class RK5 6 TRS-R Mersen 4YZK5 
110-200 7% 19 [110-200 9% 1%: Yo TR-R Mersen ATCK6 Ғивев, Non-Indicating би TRS-R Mersen 4YZK6 
225-400 8% 2% |225-400 11% 2% Yo FRN-R Bussmann 6Ғ201 Equivalent Series ECSR, FLSR, FRS-R, TRS-R 6 FRS-R Bussmann 60214 
450-600 10% 20 450-600 13% 276 Ys FRN-R Bussmann ^ 1DF53 Blade Body Style Th FRS-R Bussmann 1ЕМ08 
Item Too R-R Mersen 4ТСКТ 65 FRS-R Bussmann 1ІР87 7 FRS-R Bussmann 24160 
Amps Series Brand No. 1900 FRN-R Bussmann 6Ғ202 70 TRS-R Mersen 4YZN4 7 TRS-R Mersen 4YZK7 
250VAC Time-Delay UL Class Ao R-R Mersen 4TCK8 70 FRS-R Bussmann 64835 8 TRS-R Mersen 4YZK8 
RK5 Fuses, Indicating Ao FRN-R Bussmann 6Ғ203 75 TRS-R Mersen 4YZN5 8 FRS-R Bussmann 660215 
Equivalent Series FLNR-ID, LRN-R-ID, TR-RID Л FRN-R Bussmann  1DF52 75 FRS-R Bussmann 6Ғ237 9 TRS-R Mersen 4YZK9 
Blade Body Style Ho TR-R Mersen 4TCK9 80 TRS-R Mersen 4YZN6 9 FRS-R Bussmann  6F235 
70 R-RID Mersen 4YZT8 So FRN-R Bussmann 660172 80 FRS-R Bussmann X 64836 10 FRS-R Bussmann — 2A161 
80 R-RID Mersen 4YZT9 Ho TR-R Mersen 4TCL1 90 TRS-R Mersen 4YZN7 10 TRS-R Mersen 4YZL1 
90 R-RID Mersen 4YZU1 Fo FRN-R Bussmann 6Ғ204 90 FRS-R Bussmann __ 6 A837 12 FRS-R Bussmann — 2A162 
100 R-RID Mersen 4YZU2 vA TR-R Mersen ATCL2 100 FRS-R Bussmann ^ 2A163 12 TRS-R Mersen 4YZL2 
110 R-RID Mersen 4YZU3 % FRN-R Bussmann 6Ғ205 100 RS-R Mersen 4YZN8 15 FRS-R Bussmann — 1A703 
125 R-RID Mersen 4Ү204 Ho TR-R Mersen 41013 110 RS-R Mersen 4YZN9 15 TRS-R Mersen 4YZL3 
150 R-RID Mersen 4Ү705 бло FRN-R Bussmann 660173 110 FRS-R Bussmann 6Ғ238 17% RS-R Mersen 4Ү214 
175 R-RID Mersen 4YZU6 Vio R-R Mersen 4TCL4 125 FRS-R Bussmann — 4A465 17% FRS-R Bussmann ^ 6F236 
200 R-RID Mersen 4Ү207 Vio FRN-R Bussmann 6Ғ206 125 RS-R Mersen 4YZP1 20 FRS-R Bussmann — 14704 
225 R-RID Mersen 4YZU8 15 FRN-R Bussmann — 1DF51 150 FRS-R Bussmann 4А466 20 RS-R Mersen 4YZL5 
250 TR-RID Mersen 4YZU9 1%o FRN-R Bussmann — 4A447 150 RS-R Mersen 4YZP2 25 FRS-R Bussmann 14705 
300 R-RID Mersen 4YZV1 1%o FRN-R Bussmann — 4A448 175 RS-R Mersen 4YZP3 25 RS-R Mersen 4YZL6 
350 TR-RID Mersen 4Ү7/2 1% FRN-R Bussmann — 4A449 175 FRS-R Bussmann 6Ғ239 30 ECSR Bussmann 12//262 
400 R-RID Mersen 4YZV3 1 R-R Mersen 4TCL5 200 FRS-R Bussmann 4А467 30 FRS-R Bussmann 1А706 
450 TR-RID Mersen 4YZV4 1% R-R Mersen 4TCL6 200 RS-R Mersen 4YZP4 30 RS-R Mersen 4YZL7 
500 R-RID Mersen 4YZV5 1% R-R Mersen ATCL7 225 RS-R Mersen 4YZP5 35 RS-R Mersen 4Ү718 
600 TR-RID Mersen 4YZV6 1%0 R-R Mersen 41018 225 FRS-R Bussmann 6Ғ240 35 FRS-R Bussmann 64833 
Cylindrical Bod Style 1 #0 R-R Mersen 4TCL9 250 RS-R Mersen 4YZP6 40 FRS-R Bussmann X 4A464 
8 FERN Bussmann ЭҒКН9 1 Vio R-R Mersen A4TCN1 250 FRS-R Bussmann  6F241 40 RS-R Mersen 4YZL9 
8 R-RID Mersen 4YZR4 1 FRN-R Bussmann 4TWL3 300 RS-R Mersen 4YZP7 45 FRS-R Bussmann — 310685 
9 FRN-R-ID Bussmann 3FKJ1 1% FRN-R Bussmann 6Ғ207 300 FRS-R Bussmann 64838 45 TRS-R Mersen 4YZN1 
9 R-RID Mersen 4YZR5 1 о FRN-R Bussmann 6Ғ208 350 RS-R Mersen 4YZP8 50 RS-R Mersen 4YZN2 
10 FRN-R-ID Bussmann  3FKG6 2 FRN-R Bussmann 2А155 350 FRS-R Bussmann 60204 50 FRS-R Bussmann 64834 
10 R-RID Mersen 4YZR6 2 R-R Mersen 4TCN2 400 RS-R Mersen 4YZP9 60 FRS-R Bussmann _1A707 
12 FRN-R-ID Bussmann 3FKG7 2% TR-R Mersen ATCNS 400 FRS-R Bussmann ^ 64839 60 TRS-R Mersen 4YZN3 
12 R-RID Mersen 4YZR7 2% R-R Mersen 4ТСМ4 450 RS-R Mersen 4YZR1 600VAC Time-Delay UL Class 
15 FRN-R-ID Bussmann 3FKG8 2 Vio TR-R Mersen ATCNS 450 FRS-R Bussmann ^ 6F242 RK5 Fuses, Indicating 
15 R-RID Mersen 4YZR8 2% FRN-R Bussmann 6Ғ209 500 RS-R Mersen 4YZR2 Equivalent Series FLSR-ID, FRS-R-ID, TRS-RID 
17% FRN-R-ID Bussmann  3FKG9 2% FRN-R Bussmann 6Ғ210 500 FRS-R Bussmann 6Ғ243 Blade Body Style 
20 FRN-R-ID Bussmann 3FKH1 2 Vio FRN-R Bussmann 6Ғ211 600 RS-R Mersen 4YZR3 70 RS-RID Mersen 4YZX3 
20 R-RID Mersen 4YZR9 3 0 FRN-R Bussmann  1A688 600 FRS-R Bussmann ^ 6F244 80 TRS-RID Mersen 4Ү7Х4 
25 FRN-R-ID Bussmann  3FKH2 3% FRN-R Bussmann 44450 Cylindrical Body Style 90 RS-RID Mersen AYZX5 
25 R-RID Mersen 4Ү7Т1 3 TR-R Mersen A4TCN6 Yio RS-R Mersen 4Y267 100 RS-RID Mersen 4YZX6 
30 FRN-R-ID Bussmann 3FKH3 З 20 R-R Mersen ATCN7 Yo FRS-R Bussmann 6Ғ223 110 RS-RID Mersen 4YZX7 
30 R-RID Mersen 4YZT2 31 TR-R Mersen 4TCN8 1500 RS-R Mersen 4Y2G8 125 RS-RID Mersen 4YZX8 
35 FRN-R-ID Bussmann 3FKH4 3 FRN-R Bussmann 66174 Too FRS-R Bussmann 6Ғ224 150 RS-RID Mersen 4YZX9 
35 R-RID Mersen 4YZT3 4 FRN-R Bussmann 4A451 Ao RS-R Mersen 4Y269 175 RS-RID Mersen 4YZY1 
40 FRN-R-ID Bussmann 3FKH5 4 R-R Mersen 4TCN9 Ao FRS-R Bussmann 6Ғ225 200 RS-RID Mersen AYZY2 
40 R-RID Mersen 4Ү7Т4 4% TR-R Mersen 4TCP1 Л FRS-R Bussmann 1ЕМ07 225 RS-RID Mersen 4YZY3 
45 FRN-R-ID Bussmann 3FKH6 4% FRN-R Bussmann 6Ғ212 Ao RS-R Mersen 4YZH1 250 RS-RID Mersen 4YZY4 
45 R-RID Mersen 4YZT5 5 FRN-R Bussmann  1A689 Ho FRS-R Bussmann 6Ғ226 300 RS-RID Mersen 4YZYS 
50 FRN-R-ID — Bussmann 3FKH7 5 Vio FRN-R Bussmann 2А156 Ho RS-R Mersen 4Y2H2 350 RS-RID Mersen AYZY6 
50 R-RID Mersen 4YZT6 5 R-R Mersen ATCP2 Vo FRS-R Bussmann 6Ғ227 400 RS-RID Mersen AYZY7 
60 FRN-R-ID Bussmann 3FKH8 5 Vio TR-R Mersen 4TCP3 vA TRS-R Mersen 4YZH3 450 RS-RID Mersen 4YZY8 
60 R-RID Mersen 4Y217 би FRN-R Bussmann 14690 % FRS-R Bussmann  6F228 500 RS-RID Mersen 4YZY9 
250VAC Time-Delay UL Class 6 R-R Mersen 4TCP4 Ho TRS-R Mersen 4YZH4 600 TRS-RID Mersen 4Ү771 
RK5 Fuses, Non-Indicatini 6 14 R-R Mersen ATCP5 бло FRS-R Bussmann  6F229 Cylindrical Bod Style 
Equivalent Series ECNR, FLNR, FRN-R, TR-R 6 FRN-R Bussmann 660175 90 TRS-R Mersen 4YZH5 6 FRS-R- Bussmann 3FKK5 
Blade Body Style ГА FRN-R Bussmann  1A691 Фо FRS-R Bussmann  6F230 6% FRS-R-ID Bussmann 3FKK7 
70 -R Mersen ДҮ7Е7 7% FRN-R Bussmann 1DF54 15 FRS-R Bussmann — 1A701 7 FRS-R-ID — Bussmann 3FKK8 
70 FRN-R Bussmann 6A828 7 R-R Mersen ATCP6 1% FRS-R Bussmann 1ЕМ06 7» FRS-R-ID ^ Bussmann 3FKK9 
75 R-R Mersen AYZE8 8 FRN-R Bussmann 14692 1 FRS-R Bussmann _4A457 8 FRS-R-ID Bussmann ЗЕКІЯ 
75 FRN-R Bussmann  6F214 8 R-R Mersen ATCP7 1 Vo FRS-R Bussmann  4A458 8 RS-RID Mersen 4YZVT 
80 R-R Mersen AYZE9 9 TR-R Mersen ATCP8 1 9o FRS-R Bussmann 4А459 9 FRS-R-ID Bussmann 3FKL2 
80 FRN-R Bussmann 64829 9 FRN-R Bussmann 60205 1 RS-R Mersen 4YZH6 9 RS-RID Mersen 4YZV8 
90 R-R Mersen AYZFi 10 FRN-R Bussmann 14693 1% TRS-R Mersen 4YZH7 10 FRS-R-ID Bussmann 3FKJ2 
90 FRN-R Bussmann 6A830 10 R-R Mersen 4TCP9 15 RS-R Mersen 4YZH8 10 RS-RID Mersen 4YZV9 
100 FRN-R Bussmann 24157 12 FRN-R Bussmann  1A694 1 Vio TRS-R Mersen 4YZH9 12 FRS-R-ID Bussmann — 3FKJ3 
100 R-R Mersen AYZF2 12 R-R Mersen ATCR1 1 9o RS-R Mersen 4YZJ1 12 RS-RID Mersen 4YZW1 
110 R-R Mersen AYZF3 15 ECNR Bussmann 13М229 1 о RS-R Mersen 4YZJ2 15 FRS-R-ID Bussmann — 3FKJ4 
110 FRN-R Bussmann  6F215 15 FRN-R Bussmann _1A695 1 9o FRS-R Bussmann 660212 15 RS-RID Mersen 4YZW2 
125 FRN-R Bussmann 44454 15 TR-R Mersen 4TCR2 1% FRS-R Bussmann 6Ғ231 17%  FRS-R-D Bussmann 3FKJ5 
125 R-R Mersen 4Ү7Ғ4 17% TR-R Mersen 4TCR3 2 FRS-R Bussmann 2А158 17% RS-RID Mersen 4YZW3 
150 FRN-R Bussmann 4A455 17% FRN-R Bussmann 6Ғ213 2% FRS-R Bussmann 24159 20 FRS-R-ID Bussmann 3FKJ6 
150 TR-R Mersen 4YZF5 20 ECNR Bussmann 13М230 2 Vio FRS-R Bussmann — 4A460 20 RS-RID Mersen 4YZW4 
175 R-R Mersen AYZF6 20 FRN-R Bussmann _1A696 2 RS-R Mersen 4Y2J3 25 FRS-R-ID Bussmann 3FKJ7 
175 FRN-R Bussmann 6Ғ216 20 R-R Mersen 4YZD8 2% В5-В Mersen 4YZJA 25 RS-RID Mersen 4YZW5 
200 FRN-R Bussmann 44456 25 FRN-R Bussmann _1A697 2% RS-R Mersen 4YZJ5 30 FRS-R-ID Bussmann 3ҒК/8 
200 TR-R Mersen 4YZF7 25 R-R Mersen 4YZD9 2 Vio RS-R Mersen 4YZJ6 30 RS-RID Mersen 4YZW6 
225 R-R Mersen AYZF8 30 ECNR Bussmann  12W254 2% FRS-R Bussmann 6Ғ232 35 FRS-R-ID Bussmann  3FKJ9 
225 FRN-R Bussmann 6Ғ217 30 FRN-R Bussmann  1A698 3% FRS-R Bussmann — 4A461 35 RS-RID Mersen 4YZW7 
250 R-R Mersen AYZF9 30 R-R Mersen 4YZE1 3 RS-R Mersen 4YZJ7 40 FRS-R-ID Bussmann — 3FKK2 
250 FRN-R Bussmann 6Ғ218 35 FRN-R Bussmann — 4A452 3 20 TRS-R Mersen 4YZJ8 40 TRS-RID Mersen 4YZW8 
300 R-R Mersen 4YZ61 35 TR-R Mersen 4YZE2 3% RS-R Mersen 4Y2J9 45 FRS-R-ID Bussmann — 3FKK3 
300 FRN-R Bussmann 64831 40 FRN-R Bussmann 14/Л699 3 FRS-R Bussmann 660213 45 TRS-RID Mersen 4YZW9 
350 R-R Mersen 4YZG2 40 R-R Mersen 4YZE3 3 20 FRS-R Bussmann  6F233 50 FRS-R-ID Bussmann 3ҒКК4 
350 FRN-R Bussmann 6F219 45 TR-R Mersen 4YZE4 4 FRS-R Bussmann — 4A462 50 TRS-RID Mersen 4YZX1 
400 R-R Mersen 4Ү763 45 FRN-R Bussmann 60206 4 RS-R Mersen 4YZK1 60 FRS-R-ID Bussmann  3FKK6 
400 FRN-R Bussmann 6A832 50 FRN-R Bussmann 4A453 4% TRS-R Mersen 4YZK2 60 TRS-RID Mersen 4YZX2 
450 R-R Mersen 4YZG4 50 R-R Mersen AYZES 4% FRS-R Bussmann 6Ғ234 
450 FRN-R Bussmann 6F220 60 ECNR Bussmann 12W260 5 FRS-R Bussmann 1A702 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Fuses 
I 4 
Midget Fuses AG. ............... = 
g . BUSSMANN MeRSEN = Е E] А 
= Fuse Size 112"L х 1352" dia. SERIES = E | Е 
= These fuses supplement the primary branch-circuit fuse or breaker LE B 
to provide backup overcurrent protection for lighting, solenoid, motor, Б m 
and transformer circuits. They are noncurrent-limiting, so they won't 
limit exposure to the full magnitude and duration of an overcurrent. 1CR95 
AC Volt Item AC Volt Item AC Volt Item AC Volt Item 
Amps Rating Series Brand No. Amps Rating Series Brand No. Amps Rating Series Brand No. Amps Rating Series Brand No. 
Fast Acting Midget Fuses, Nonindicating 8  600VAC КІМ Bussmann 4TWT9 214, 250VAC FNA Bussmann 4TWJ4 5919 500VAC FNQ  Bussmann 6F155 
Equivalent Series ATM, KLK, KTK 10  600VAC КІМ Bussmann 1CW64 2919 250VAC FNA Bussmann 4TWJ6 5  500VAC ATQ Mersen — 4ZCN1 
y, 500/ AC КТК Bussmann 6F125 12  600VAC КІМ Bussmann 4TWTS 3  250VAC FNA  Bussmann 1CT42 5910 500/ АС ATQ Mersen — 42CN2 
600V АС АТМ Mersen 47005 15 600/ АС КІМ  Bussmann 1CW65 37: 250/ АС FNA Bussmann 4TWJ9 6 500/АС FNQ Bussmann 4XC56 
* &OVAC AIM — Mosen бё _ 25  GOVAC KIM Bussmann 1CWS 4M 20V AC К\А Bussmann ATWKT _ 6 SOOVAC АТ) ” Mersen 42018 
ersen ussmann A ussmann ersen 
ж 600/ АС КТК  Bussmann 6F127 30 600/АС КІМ Bussmann 10М/73 5 250уАС FNA Bussmann 10151 6% 500/АС ATQ Mersen 427044 
600V АС АТМ Мегвеп — 4ZCG7 Equivalent Series BAF, BLF, OTM 6 250уАб FNA  Bussmann 1CT53 7 500V AC FNQ Bussmann 4XC57 
%* ^x dm Nam /Rm mm m MA /m m mu SOOV AC FNQ Bussmann А556 
ersen Д F ussmann F ussmann ussmann 
Jw 600VAC КТК Bussmann 1CW81 o 250у АС BAF Bussmann 4TWH3 8  125VAC ЕМА Bussmann 1СТ57 8 500VAC ATQ Mersen — 4ZCN6 
Фа  600VAC КТК Bussmann 1CW83 1% 250VAC BAF Виѕѕтапп 1CR70 9  125VAC ЕМА  Bussmann 4TWK4 g  900V AC FNQ  Bussmann 6F157 
y,  600V AC КТК Bussmann 6F129 1  250VAC BAF  Bussmann 6F159 10  125VAC FNA Bussmann 16131 500VAC АТО Mersen — 4ZCN7 
? 600/ АС АТМ Mersen 47609 2% 250/АС BAF  Bussmann 10873 12  125VAC ҒМА  Bussmann 10732 10 500V АС FNQ  Bussmann 4XC59 
Фо 600УАС КТК Bussmann 1CW87 2 250/А06 BAF  Bussmann 6F160 15  125VAC FNA  Bussmann 1CT33 500V AC АТО Mersen — 4ZCN8 
E IE S ES | BS. UMS 2 
ersen F ussmann F ussmann ersen 
1  600VAC КТК Bussmann 4XC37 5 250уАС BAF Bussmann 6C168  Time-Delay Midget Fuses, Nonindicating 14 500V АС FNQ Bussmann 6F158 
114 600VAC КТК Bussmann 6F131 614 250VAC BAF Bussmann 16877 Equivalent Series ATQ, FLQ, FNQ, HC10S 500V AC ATQ Mersen — 4ZCP1 
1% 600VAC КТК Bussmann 1CW78 6 250уАС BAF  Bussmann 6C169 yo 500/А06 FNQ Bussmann 6Ғ135 15 500УАС FNQ Bussmann 4Х061 
1  600VAC АТМ Mersen — 4ZCH2 7 250/АС БАҒ Bussmann 1CR78 500VAC АТО Mersen 47//Ү9 500V AC ATQ Mersen — 4ZCP2 
1% 600VAC АТМ Mersen — 4ZCH3 8  250VAC BAF  Bussmann 6F162 y, 500V AC FNQ  Bussmann 6F136 29 500V AC FNQ  Bussmann 4XC62 
214 600/ АС КТК Bussmann 1CW79 9  250VAC BAF  Bussmann 10879 500/ AC АТО Mersen — 421/21 500V AC ATQ Mersen — 4ZCP3 
о S00VAC КТК Bussmann 4XC38 10  250VAC BAF Bussmann 60170 1540 200/АС FNQ Bussmann 6F137 25  900VAC FNQ Bussmann 4XC63 
600V АС АТМ Mersen — 4ZCH4 12  250VAC BAF  Bussmann 10872 500/ АС ATQ Mersen 424172 500/ АС ATQ Mersen — 4ZCP4 
3% 600VAC КТК Bussmann 1CW80 15  250VAC БАҒ  Bussmann 6C171 Ye 200V AC FNQ  Bussmann 6F138 30 500/ AC FNQ  Bussmann 4XC64 
3 600V AC КТК Bussmann 4XC39 20  250VAC БАҒ Bussmann 10874 500VAC ATQ Mersen — 4ZWZ3 500VAC ATQ Mersen — 4ZCP5 
600V АС АТМ Мегѕеп — 4ZCH5 25  250VAC BAF Bussmann 10875 о 500V AC FNQ Bussmann 6F139 Equivalent Series FLM, FNM, TRM 
600V AC КТК Bussmann 6F132 30  250VAC BAF Bussmann 10876 " <500/АС ATQ Mersen — 42ZWZ4 Ио 250VAC FNM Bussmann 6F166 
600V AC АТМ Mersen 4ZCH6 Equivalent Series BBS, BLS, SBS Л 500V ААК FNQ Bussmann 6F140 1o  250VAC FNM Bussmann 6F167 
5 600V AC КТК Bussmann 4XC40 Vio  600VAC ВВ Bussmann 1CR98 500VAC ATQ Mersen 47М/75 Фа  250VAC FNM  Bussmann 6F168 
600V АС АТМ Mersen — 4ZCH7 Фо  600VAC BBS Bussmann 10705 Yo 500V AC FNQ  Bussmann 6Ғ141 % 250VAC FNM Bussmann 1CT79 
6 600V 16 KTK Bussmann mE K 600V АС BBS Bussmann m 500V АС ae Mersen — 421126 Ho 250V Е FNM Bussmann 6Е169 
600V AC АТМ Mersen — 4ZCH8 Жо 600VAC ВВ Bussmann 10712 4 500V AC FN Bussmann 6F142 Жо 250/ АС FNM  Bussmann 6F170 
7  600VAC КТК  Bussmann 1CW88 10  600VAC BBS Bussmann 1CR99 Vio 500VAC АТО Mersen — 4ZWZ7 10  250VAC FNM  Bussmann 6F171 
7% 600/ АС KIK Bussmann 10М/89 Фо  600V АС BBS Bussmann 1CT15 y, 500V AC FNQ Bussmann 4XC47 Фо 250/ AC FNM Bussmann 4XC09 
7 600VAC АТМ Mersen — 4ZCH9 34  600VAC BBS  Bussmann 10709 ° 500/ АС АТО Mersen 42М178 %  250VAC FNM  Bussmann 4TWK5 
в  900V AC КТК _ Bussmann 6F133 Фа 0600/ Аб BBS Bussmann 1CT18 б 500/ АС FNQ  Bussmann 6F143 Фа 250/ АС FNM  Bussmann 6F172 
600V АС АТМ Mersen — 4ZCJ1 1  600VAC BBS  Bussmann 10894 500V AC ATQ Mersen —42WZ9 1% 250VAC FNM  Bussmann 1CT78 
9  600VAC КТК  Bussmann 1CW90 1% 600VAC BBS Bussmann 10895 34o 500/ AC FNQ  Bussmann 6F144 1  250VAC FNM Bussmann 60207 
чо 600/ АС КІК  Bussmann 4XC42 191. 600/ АС BBS Bussmann 10896 500/ АС АТО Mersen 47ХА1 1% 250VAC FNM  Bussmann 6F173 
BOOV AC KIK  Busemann FIM  — 3  SQOVAC BES Bussmann ICTS _ 1% ОГА FNO Bussmann 4XAS — ve 250V AC FNM — Bussmann 6F175 
ussmann ussmann ho F ussmann ho F ussmann 
12 600V АС АТМ Mersen 470,3 4 600/АС BBS  Bussmann 10711 1% 500VAC FNQ Bussmann 6Ғ145 191. 250VAC FNM Bussmann 6F176 
15 600/ АС КТК Bussmann 20043 5 600/ АС BBS Bussmann ТЕТІ 1 5 500V АС i Bussmann 6F146 191 250V AC FNM Bussmann Lat 
600V АС АТМ Мегѕеп 470,4 6  600VAC ВВ Bussmann 10714 1% 500/ АС FN Bussmann 6Ғ148 2 250VAC_ FNM  Bussmann 4XC10 
99 500/ AC КТК Bussmann 4XC44 7 250УАС BBS  Bussmann 1CT16 1  500VAC ATQ Mersen — 42СК2 20% 250VAC FNM  Bussmann 6F178 
600V АС АТМ Mersen — 4ZCJ5 8  250VAC BBS  Bussmann 1CT17 1% 500VAC ATQ Mersen — 4ZCK3 2% 250VAC FNM  Bussmann 6F179 
25 600V AC КТК Bussmann 4XC45 10  250VAC BBS  Bussmann 1CT02 1% 500VAC ATQ Mersen — 4ZCK4 2%о 250VAC FNM Bussmann 6F180 
600V АС АТМ Mersen — 42CJ6 15 48УАС BBS Bussmann 1CT03 1$» 500VAC ATQ Mersen — 4ZCK5 3 250VAC FNM  Bussmann 4XC11 
зо 800V AC КТК Bussmann 4XC46 20  48VAC BBS  Bussmann 10706 1% 500VAC ATQ Mersen — 4ZCK6 3710 250VAC FNM Bussmann 6F181 
600V АС АТМ Mersen — 42CJ7 30 48/АС BBS  Bussmann 10710 T9: 500VAC ATQ Mersen — 4ZCK7 3% 250VAC FNM  Bussmann 6F182 
35 600/ AC КТК  Bussmann 1CW82  Time-Delay Midget Fuses, Indicating 191 500VAC ATQ Mersen — 4ZCK8 4 250VAC FNM  Bussmann 6F183 
600V АС АТМ Мегѕеп 47648 Equivalent Series FLA, FNA, GFN 2  500VAC FNQ  Bussmann 4XC50 4% 250VAC FNM  Bussmann 6F184 
4o 8001 AC КТК  Bussmann 1CW84 Yo  250VAC FNA Bussmann 4TWH7 2% 500VAC FNQ Bussmann 4XC51 5 250/ АС FNM Bussmann 4XC12 
600V AC АТМ Mersen — 4ZCJ9 Фо 250/АС FNA  Bussmann 10739 234 500/ АС FNQ  Bussmann 6F151 5919 250VAC FNM Bussmann 6Ғ185 
во  600V AC КТК  Bussmann 1CW86 %  250VAC FNA Bussmann 1CT29 2  500VAC ATQ Mersen — 4ZCK9 6% 250VAC FNM Bussmann 6C208 
600V АС ATM Mersen — 4ZCK1 Фо 250VAC FNA Bussmann 4TWJ7 2% 500VAC ATQ Mersen — 4ZCL1 6 250УАС FNM Bussmann 6Ғ186 
Equivalent Series ATM, KLKD, KLM Фа  250VAC FNA Bussmann 1CT50 2% 500VAC ATQ Mersen — 4ZCL2 7 250/ АС FNM Bussmann 60209 
Vo  600VAC КІМ Bussmann 492073 Y  250VAC FNA Bussmann 1CT28 2% 500VAC ATQ Mersen 47613 8  250VAC FNM Bussmann 60210 
%  600VAC КІМ Bussmann 492074 Vi 250/ А6 FNA  Bussmann 10155 2% 500/ АС ATQ Mersen 47614 9 250VAC FNM Bussmann 6Ғ187 
Фо 600/ АС КІМ Bussmann 4TWT7 %  250VAC FNA  Bussmann 4TWJ8 3 500/ АС FNQ Bussmann 4XC52 10 250VAC FNM Bussmann 4XC13 
%  600VAC КІМ Bussmann 4TWT3 Фа  250VAC ЕМА Bussmann 4TWK3 37: 500VAC FNA Bussmann 4XC53 12  250VAC FNM Bussmann 1СТ80 
1  600VAC КІМ  Bussmann 4TWT2 1  250VAC FNA  Bussmann 10720 3% 500VAC FNQ  Bussmann 6F153 15  250VAC FNM Bussmann 160181 
кааш IBI шш асы шшш ТЕ P 
L ussmann A ussmann ло егѕеп ussmann 
2% 600VAC КІМ Bussmann 492077 1 о 250VAC FNA Bussmann 101725 3% 500VAC ATQ Mersen 47617 30  250VAC FNM _ Bussmann 1CT84 
3  600VAC КІМ Bussmann 4TWT6 1% 250VAC FNA Bussmann 4TWH8 4% 500VAC FNQ  Bussmann 1CT87 35 32VAC FNM  Bussmann 1СТ85 
4  600VAC KLM Bussmann 4TWT8 144 250VAC FNA Bussmann 4TWH9 4 500V AC FNQ  Bussmann 4XC54 40  250VAC FNM  Bussmann 1CT86 
5  600VAC KLM Bussmann 1CW75 191 250VAC ЕМА Bussmann 4TWJ1 500V AC АТО Mersen 47618 
6 600/ АС КІМ Bussmann 1CW76 2 250уАС ЕМА  Bussmann 1CT35 4% 500/ АС ATQ Mersen 47619 
7 600УАС KLM Виѕѕтапп 492079 2% 250VAC FNA Bussmann 4TWJ3 5 500VAC FNQ Bussmann 4XC55 


AC Volt Item AC Volt Item AC Volt Item AC Volt Item 
Amps Rating Series Мо. Amps Rating Series — No. Amps Rating Series Мо. Amps Rating Series Мо. 


Fact-Acting UL Class T 50 З00/А6 JIN 4XH20 600  300VAC  JJN  4XH34 Bolt-On Body Style 
Fuses, Nonindicating 60 300/АС “ЫМ 4XH21 700 300VAC JUN 4TWR2 — 70 600/АС JJS 6Ғ486 

Equivalent Series АЗТ, Bolt-On Body Style 800 —300VAC ШМ 4TWR3 80  600VAC JJS 6F487 

7 ' JIN, JLLN, TJN 70 3000АС JUN 4XH22 Equivalent Series AGT, JJS, JLLS 90  600VAC  JJS 6Ғ488 
ЕЛ?М Bolt-On Body Style 80 300VAC JUN 4ХН23  Cylindrical Body Style 100  600VAC JJS  8F489 
BUSSMANN 6F338 1,000 300VAC JN 4TWP& 90  300VAC ММ 4XH24 1 600VAC JJS 6З 110  600VAC JJS  8F490 
SERS 1200 300VAC ЫМ” 4TWP7 100 300VAC ЫМ 4XH25 2 600/АС JJS 1DF89 125 600VAC JJS 6F491 
Cylindrical Body Style 110 —300VAC JIN 4XH26 3 600/АС JJS 6F474 150 600VAC JJS 6Ғ492 

Class T Fuses 1  300VAC JIN 492U63 125 300VAC JUN 4XH27 6  600VAC JJS 6F475 175  600VAC JJS 6F493 
3 ШУДО JIN Б? $150 3000АС JN AXH28 10 600VAG JIS 6406 200 BOO AC JJS Fag 

6 300VAC JIN 4ХН47 15 300VAC ЫМ 4TWP8 15  600VAC JJS 6F477 225 600VAC JJS  6F495 

These are very small fuses that 10 300VAC JUN 6F338 200 OVAC JIN 4XH29 2  SDVAC JIS SHAB 20 600VAG М5 6F528 
i i5 300VAC JUN 6F339 225  300VAC ШМ 4TWPS 25  600VAC JJS 6F479 300  600VAC JUS 6Ғ496 

protect 2211 feeders and 20 — 30V AC JIN 6F340 250  300VAC JUN 6F346 30  &600VAC JJS 60 350  600VAC JJ 6497 

branch circuits from overcurrent. 25 300VAC “ЫМ  6F341 300  300VAC JUN 4XH30 35  600VAC JJS 6Ғ481 400  600VAC JJS 4TWR4 
They tave an toruptng reting (P) а на ЖЕ SES ш Е шш ЕЕ 

; 35  300VAC ЫМ  6F342 Ј Ј J 

of 200kA and are not interchange- 40 300VAC JIN 4XH19 450 300VAC JUN 4TWRi 50  600VAC JUS 684 600  600VAC JJS АТМВ7 
able with any other UL fuse class. 45 300VAC ЛҮ  6F343 500 300VAC ЛҮ 4XH33 60 600/АС JJS  6F485 800  600VAC JJS 4TWR8 
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Fuses Details on page A1. ma 
i Mersen Littelfuse Bussmann 
= Mone Шай Bussmann. " item - Нет жеп Item 
Amps | Series Мо. Series Мо. Series — No. Amps Series Мо. (Series Мо. eres о. 
23 б АТМА 47427 КІКЕ 486М70 | KIK-R 6196 ЗО ,ATDR. 42АХ8 СОМА 486К6З |ІР-00 1098 
ы 7 АТМА 4ZAZ8 KLKR  486M71 |КТК-В 10М/02 un ont Series ATOR, Q-R, 
S = 8 | ATMR 42479 KLKR  486M72 | KTK-R 6Е197 tra AZL = = = 
i 9 АТМА 4ZCAi KLKR  486M73 | KTK-R 6F198 Se ATOR acer | — = = = 
uU sz онш шш от 
15 ATMA EG E шип сш. MEN ш B m BEI 
—" E: TN 20 |ATMR 4ZCA5 |KLKR 48679 | KTK-R 4XC27 тю AOR oe КІН UM NL тето 
gA Littelfuse 25 |ATMR 4ZCA6 KLKR  486M80 | KTK-R 6Ғ200 А0 ч 
MensewN BUSSMANN 50 АТМА 47СА7 KEKR —486M82 ^ KTK-R  4XC28 Ў | ATOR 4ZCC6 КОА  486M20 | FNQ-R 1CT93 
Expt ie Rie Dind SERIES ; Фо | ATQR 4ZCC7 |KLDR 486М21 | FNO-R 10/04 
HITS eS Hs ў, | ATOR 4768 |KLDR  486M22 | FNO-R 10/01 
UL Glass сс Fuses Equivalent Series ATDR, CCMR, LP-CC ЕД E 
row WE аа ее а келгесін mE m 
170 114 "gn % | ATDR 4ZAU3 CCMR  486K39 | LP-CC 1СХ45 E 
ah шык. he tina IO жима CoM EN ERE MEIN E JC E 
These fuses provide a high interrupting rating and Уа ADR ae ССМЕ ДЕП ue oe Wolpe біне = ENQ-R 16790 
current limitation for overcurrent protection. Their 1% ATOR 4ZAUG | — = LP-CC 1CX43 1% ATOR 42004 КІП!  486M33 | FNO-h 10191 
rejection feature ensures a match with Class CC 1% | ATOR A4ZAUT|CCMR —485K87 | LP-CG 1042. —l ATOR 47С05 IKIOR emag TER EHI 
Ее 1% | ATDR 4ZAU8 |CCMR 486К51 | LP-CC 1СХ44 уо B 
rejection fuse blocks and holders. These 600VAC 1%  ATDR 47400 CCMR  486K52 | LP-CC 3Н764 194 | ATOR 4ZCD7 |KLDR 486М36 | FNQ-R 1092 
fuses have an interrupting rating (IR) of 200kA. 1%o ATDR 4ZAVI CCMR 486К53 | LP-CC 3HZ65 „5 | ATOR 4ZCD8 КЇН 448625 ENAR ӨРІМ 
190 | ATDR 4ZAV2 |CCMR  486K54 | LP-CC 3Н766 SHAOR AICE | KIDR ама FNA R бЕПЕ 
Mersen Littelfuse Bussmann 2 | ATDR 4ZAV3 |CCMR — 486K43 LP-CC 10Х49 23 ATOR —AZCE2 FNO-R 1CT96 
Item Item Item 2% | ATDR 4ZAV4 СОМА  486K68 | LP-CC 10X51 4 HATOR ЕЗ КІН МӘСЕ  EFTIG 
Amps | Series Мо. Series No. Series Мо. 2% | АТОВ 4ZAVS |CCMR 486058 | LP-CC 1СХ50 д 0 С Ж a C 
Fast Acting UL Class CC Fuses 2%0 | ATDR 4ZAV6 | — = LP-CC 16Х52 a А aR 47054 KLDR 486М43 FNQ-R 10138 
Equivalent Series ATMR, KLKR, KTK-R 3 |ATDR 4ZAV7 СОМА 486К44 | LP-CC 10X55 2 С @- 
Yo | АТМА 47АХ9 |KLKR 486М60 |КТК-Н 61899 3/0 АТЫН 4ZAV8 СОМН  486K61 | LP-CC 1СХ57 i ATOR 42658 KLDR 486М27 мон ЕП? 
% АТМА 4ZAY1 | — - КТК-В 6Ғ190 3% | ATDR 4ZAV9 |CCMR  486K62 | LP-CC 1СХ56 = ATOR —AZCES KLDR азама FNÒR 6418 
Фо [АТМА 4ZAY2 | — = KTK-R  6F191 4 ATDR 4ZAWi|CCMR  486K45 | LP-CC 1СХ59 Биг ATOR ACES ENGR aa7U37 
И АТМА 4ZAY3 KLKR  486M61 | KTK-R 6Ғ192 4% | ATDR 4ZAW2 CCMR  486K64 | LP-CC 1СХ60 САҚА KLDR 624 ^ FRO-R БЇЗ 
Уо |ATMR 4ZAY4 |KLKR  486M62 | KTK-R 6Р193 5 | ATDR 4ZAW3 СОМА  486K46 | LP-CC 10X61 E u ATOR ЛЕР KEDR 4% МТ | FNOCS ТҮЗ 
%o | — | = KTK-R 1CW91 5%. — --  |CCMR 486K65 | LP-CC 1СХ62 Т САЙА —AZCF3 КОЯ 488M30 — FNO-R- ATWL2 
% АТМА 4ZAYS |KLKR  486M63 КІК-В 4ХС17 6 | ATDR 4ZAWS5 CCMR  486K47 ІР-СС 1CX63 7 ATOR ACFA KEDR — A86M425 FNO R  ICUOS 
Wo|— | - КТК-В 4ТШ/03 6% | ATDR 42АМ6 |CCMR 486K69 ІР-СС 1СХ64 &C--ATOR АНЕ KEDR АН ШЫН 
34 |АТМН 4ZAY6 |KLKR 486М64 КІК-В 4ХС18 7 | ATDR 4ZAW7 CCMR  486K48 | LP-CC 1СХ66 SATOR 476 6 | ЕО —486M32 FNOR ТЕЙТ 
1 |ATMR 4ZAY7 KLKR  486M65 КТК-В 4Х619 7% | ATDR 4ZAW8 CCMR  486K66 | LP-CC 1СХ67 0 STOR АЕ КОҢ МІ  FNÒR бЕр? 
1 [АТМА 4ZAY8 | — — — — 8 |ATDR 4ZAW9 CCMR  486K49 | ІР-СС 1СХ68 19 ATOR ACER KLDR АМ | FNO-R ATWKE 
1% АТМВ 4ZAY9 KLKR  486M74 | KTK-R 4XC20 9 | ATDR 42АХ1 СОМА  486K50 | LP-CC 3КІЗ7 15—-ATOR —AZCFS KOR asemaa — ENO-R AWK 
2 |ATIMR 4ZAZi KLKR  486M66 | KTK-R 4XC21 10 | ATDR 4ZAX2 |CCMR  486K55 | LP-CC 10X46 АТОР AZERI ENOAR ATWKR 
2% [АТМА 42472 KLKR  486M78 | KTK-R 6Р194 12 | ATDR 4ZAX3 |CCMR 486К56 | LP-CC 1СХ47 0° АЙА 47062 KLDR айма — FNO-R  ATWKS 
3 АТМА 4ZAZ3 KLKR  486M67 | KTK-R 4XC22 15 | ATIDR 42АХ4 |CCMR 486К57 | LP-CC 1CX48 55 LATOR AICS KLOR ЛЕМ? TENOR ATWET 
3% АТМА 4ZAZ4 KLKR  486M81 | KTK-R 6Ғ195 17% | ATDR 4ZAX5 | — — — = SU AOR ACA ERO-R 402035 
4 АТМА 4ZAZ5 KLKR 486М68 | KTK-R 4XC23 20 | ATDR 42АХ6 |CCMR  486K59 | LP-CC 1СХ53 = = Е 
5 АТМА 42А26 KLKR  486M69 | KTK-R 4ХС24 25 | ATDR 42АХ7 |CCMR 486К60 | LP-CC 1СХ54 
Item 
x Amps на cx | No. 
afe-Touch (Plug-In Cube) Time-Delay 
Safe-Touch (Plug-In Cube) E:T*N UL DES ш 
= BUSSMANN Equivalent Series ТСЕ _ 
Time-Delay UL Class J Fuses SERIES 6 СЕ ZAANS 
AC Voltage Rating 600VA 15 CF 2ABZ7 
" oag 0 600VAC 17 % СЕ 2ABZ8 
в Plug In Body Style | 20 СЕ 2ABZ9 
2ААМ6 % » These аге finger-safe time-delay fuses that tolerate 23 cr ZACAT 
> temporary inrush currents without opening, which 40 TCF 2АСА4 
TCF 60 | prevents nuisance-blowing. They have a square shape ES ТЕЕ PAS 
that provides a small footprint for limited-space 60 CF 2AANG 
applications and makes them compatible with finger- 10 ТЕР SAAN 
safe Class J fuse blocks and holders. They have a visual 90 TCF 2AAN9 
indicator to make it easier to identify blown fuses. 100 CF 2ABZ6 
Item Item Item Item 
Amps Series — No. Amps Series Мо. Amps Seres Мо. Amps Series Мо. 
12 JKS 4ХҒ22 100 DFJ 30YEi6 Blade Body Style 5 LPJ — 4XF28 
150 JKS  6F354 110 DFJ 30ҮЕ17 70 LPJ- АТАТ 5% LPJ 10688 
ZO0YDda 175 JKS 6F355 125 DFJ  30YEi8 80 LPJ- 2ААН4 6 LPJ 4XF29 
200 JKS 4XF23 150 DFJ 30YE19 90 LPJ-| 2ААН6 7 LPJ 10689 
225 JKS 6Е356 175 DFJ  30YE20 100 LPJ-| 2АВВ1 8 LPJ 4XF30 
250 JKS 6Е357 200 DFJ 30YE21 110 LPJ-| _2АВВЗ 9 LPJ 10691 
300 JKS 6Е358 225 DFJ  30YE22 125 LPJ-| 2АВВ4 10 CPJ — 4XF31 
350 JKS 6Е359 250 DFJ  30YE23 150 LPJ-| 2АВВ6 12 LPJ  6F365 
400 JKS 4ХҒ24 300 DFJ 30YE24 175 LPJ-| 2АВВ9 15 CPJ 4XF32 
Class J Fuses E:TeN 450 JKS 6ЕЗ60 350 DFJ 30YE25 200 LPJ-| 2АВТ1 7% LPJ 6ҒЗ66 
BUSSMANN 600 к ЈК 6F362 400 DFJ  30YE26 225 ІРІ. 2ABT3 20 LPJ 4XF33 
А Equivalent Series 450 DFJ 30ҮЕ27 250 LPJ-| 2ABT4 25 LPJ — 4XF34 
= AC Voltage Rating 600VAC SERES DFS, HSJ, LDFJ 500 — DFJ  30YE28 300 — LPJ-| 2АВТб 30 LPJ — AXF35 
= These fuses have a high interrupting rating Cylindrical Body Style og ті 800 t и2 joes 350 bE- Eta 53 Ну prag 
: А PORA F. ime-Delay lass LPJ-| L 
for protecting against short circuits and DFJ 30095 Fuses, Indicating 450 ІРІП 1VXY9 45 LPJ 6Е367 
are ideal for IEC motor starter applications. 3 DFJ 30YD96 Equivalent Series 500 ШЕ e 50 EE] Dur 
: 4 DFJ  30YD97 АЛТ, JTD-ID, LPJ-I LPJ- L 
These fuses are not interchangeable 5 DFJ 30/98: Cylindrical Body Style Time-Delay UL Class J Blade Body Style 
with any other UL fuse class. 6 РЕЈ 30YD99 6 Lj: 1VXZ7 Fuses, Nonindicating 70 LPJ 4ХҒ40 
8 DFJ 30ҮЕ01 if LPJ-]  1VXZ8 Equivalent Series 80 LPJ АХҒА1 
Item Item 10 DFJ 30ҮЕ02 8 LPJ- 2AAH5 АЈТ, JTD, LPJ 90 [РУ 6F368 
Amps Series Мо. Amps Series Мо. 12 DFJ 30ҮЕ03 9 ІРІ. 2AAH7 Cylindrical Body Style 100 LPJ 4ХҒ42 
Fast-Acting UL Class J 25 JKS —4XFi3 15 DFJ  30YE04 10 LPJ-| 2АВҢ2 1 Lb] ^ TDG79 110 LPJ 6F369 
Fuses, Nonindicating 30 JKS 4XF14 20 DFJ 30ҮЕ05 12 LPJ-|  2ABR5 1 9o LPJ  1DG80 125 [РУ  6F370 
Equivalent Series 35 JKS 4ХЕ15 25 DFJ  30YE06 15 LPJ-I 2ABR7 1 Vio LPJ 10681 150 LPJ бЕЗТІ 
MJ, JKS, JLS 40 JKS БЕ351 30 DFJ 30ҮЕ07 17% ІРІ!  2ABRB8 1 LPJ 6ҒЗ63 175 ІР/ — 6F372 
Cylindrical Body Style 45 JKS 4XF16 35 DFJ 30ҮЕ08 20 ІРІ. 2ABT2 2 CPJ —4XF25 200 LPJ 6Ғ373 
1 JKS — 1DR85 50 JKS — 4XF17 40 DFJ 30ҮЕ09 25 ІРІ. 2АВТ5 2% LPJ 10683 225 LPJ — 6F374 
3 JKS 4ХРО8 60 JKS 4XFi8 45 DFJ 30YE10 30 ІРІ” 2АВТ7 2% LPJ 1082 250 LPJ 6Ғ375 
4 JKS  1DR86 Bolt-On Body Style 50 DFJ 30YE11 35 LPJ-| 2АВТ9 2 0 LPJ  1DG84 300 LPJ — 6F376 
5 ЈК _ 10887 70 JKS —4XFi9 60 DFJ 30YEi2 40 ІРІ 1PWE4 3 ЇР} 4XF26 350 LPJ _ 6F377 
6 JKS 4ХЕ09 80 JKS 4ХҒ20 Blade Body Style 45 LPJ-I 1VXZ1 3 220 LPJ 10686 400 LPJ — 6F378 
10 ЈК 4XF10 90 JKS  6F352 70 FJ 30YE13 50 LPJ-I 1VXZ3 КЕД LPJ 1085 450 LPJ 6Ғ379 
15 JKS АХЕТІ 100 JKS 4ХЕ21 80 DFJ 30YE14 60 ІРІ 1VXZ6 4 LPJ 4ХҒ27 500 LPJ  6F380 
20 ЈК 4XF12 110 ЈК  6F353 90 DFJ 30YE15 4% LPJ 10087 600 LPJ 6F381 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Fuses 
6F518 
AS 
BUSSMANN 
SERIES 
Class L Fuses 
= AC Voltage Rating 600VAC 
E.T-N = Bolt-On Body Style 
Ж = These fuses protect electrical feeders and 
Semiconductor Fuses BUSSMANN | service equipment from overcurrent. These 
These fuses provide overcurrent protection for solid-state components in power electronics applications. Also known | fuses are not interchangeable with any 
as rectifier fuses, they are extremely current-limiting to prevent electrical damage by disconnecting circuits before other UL fuse class. Class L fuses bolt onto 
they're exposed to the full magnitude and duration of an overcurrent. their mountings for a secure hold. 
AC Volt Item AC Volt Item AC Volt Item , ltem ,, em 
Amps Rating L Series No. | Amps Rating L Series No. | Amps Rating 1 Series No. Am i n No, Amps Series di 
Fast-Acting Semiconductor Fuses, Indicating 40 500/АС 3%віп FWH-A  1BZ88 | 175 700VAC 5%2in  FWP-À  6F428 ics ито di qu 3000 KRP- 6F525 
Equivalent Series 170M, PC, 45 500VAC 3%sin FWH-B 18291) 200 700VAC 5%іп  FWP-A  GFA29 | Eoanalent Serios -= 60T KRP-C 492093 
PSR: Bolt-On Body 50 500/АС 3%sin FWH-B  6F389 | 225 700VAC 5%іп  FWP-A 6F430 | AABY күр KTU 650 —KRP-C 497094 
350 700VAC i37 in 170М 141635 60 500/АС 3%cin FWH-B  6F390| 250 700VAC 5% in FWP-A  6F431 1000 КЇЙ 1EXis | 700 КЕР-С 1EW37 
Equivalent Series 170N: Bolt-On Body 60  500VAC 3%sin FWH-A 10/34 300 700VAC 53&in  FWP-A  6F432 12007 КІШ 1ЕХ16 | 750  KRP-C 497095 
65  660VAC 39&in 170М 141650. 70  500VAC 3%in  FWH-A  1DX46| 350 700VAC 536in FWP-A  6F433 1.600 КІШ ЕҒ40 | 800 KRP-C 6Е518 
Fast-Acting Semiconductor 70 500/АС 3%in  FWH-B  6F391 | 400 700VAC 5%2in  FWP-A  6F434 2000 КІШ  4TWU5 | 801 КВР-С 497096 
Fuses, Nonindicating 80  500VAC 356in  FWH-A 4ТМ/М2 500 700VAC 73ein  FWP-A  6F435 601 KTU 4TWUG | 900 КАР-С 492097 
Equivalent Series А1505, FWA, 80 500/АС 3%in  FWH-B  6F392 | 600 700VAC 73ein  FWP-À 6Ғ436 800 КІ) 1ЕХ20 | Equivalent Series A4BQ, 
1156: Bolt-On Body 90 500VAC 3%іп  FWH-B  6F393 800 700VAC 6%in  FWP-A 1EP02 | Time-DelayULClassL | A4BY, КІРС, KRP-GL 
1,000 150VAC 3%in  FWA-A  1DL11 100 500VAC 3%in FWH-A  1DX45 | Equivalent Series АТОР, А7005, Fuses, mese E is г 492011 
70 150VAC 2?/ in FWA-B  4XC79 | 100 500VAC 3%in  FWH-B 6Ғ394 | FWP, 17005: Cylindrical Body Equivalent Series A4BQ, KE MEC MID Sos 
80 150VAC 2?/ in FWA-B  4XC80| 125 500VAC 3%in FWH-A 10Е55| 10 700VAC 2in  FWP-Ai4F 6Ғ410 RABY, KLEC, KRP-C Т ар KiU- кен 
100 150VAC 2?Yein РМА-8  6F254| 125 500/ АС 2%іп FWH-B 6Ғ395/ 15 700/АС 2іп FWP-A14F 6Ғ411 1200 "KBP-C 6F520 | 1200 KLU - AXCB7 
150 150VAC 2?Yein FWA-B  4XC81| 150 500VAC 3%in FWH-B  6F396 | 20 700VAC 2іп FWP-A14F 6Ғ413 1600 KRP-C 6F521 | 1600 KLU — AXC68 
200 150VAC 2?/5 in FWA-B 4ХС82 | 175 500VAC 3%in  FWH-B  6F397| 25  700VAC 2іп  FWP-A14F 6F415 1,100 KRP-C 497082 1,800 KLU 497081 
250 150VAC 22/еіп FWA-B 4Х083! 200 500VAC 3%in  FWH-B  6F398| 30  700VAC 2іп  FWP-A14F 6F417 1,350 KRP-C 497083 2,000 KLU  4XC69 
300 150VAC 2?/in FWA-B  4XC84| 225 500VAC 4'/ein FWH-A  6F399 | 32  700VAC 2іп  FWP-Ai4F 1EH96 | 1,400 KRP-C 492U84| 2,500 KLU  6F526 
400 150VAC 27/5 in FWA-B  4XC85 | 250 500VAC 4'/ein FWH-A  6F400| 40 700VAC 2іп  FWP-Ai4F 1EH99 | 1,500 KRP-C 492085 | 3,000 KLU 4TWU1 
Equivalent Series A15QS, FWA, 275 500VAC 4'Vin FWH-A  1DL17| 50 700/ АС 2in FWP-A14F 1EJ02 1,800 KRP-C 497086 | 4000 KLU 4TWU2 
L15S: Cylindrical Body 300 500/ АС 41%:іп FWH-A 6Ғ401/ 50  700VAC 2%2in FWP-A22F 1EJ03 1,900 KRP-C 492/87 EM К TEE 
1,000 130VAC 1%in FWA-AH TEH4T 325 500VAC 4'Vz in FWH-A 1EM09| 63 700VAC 2%гіп FWP-A22F 1ЕЈ05 | —5-000 KREE iD oa RLU TENA 
1,500 130VAC 1 %in FWA-AH ТЕНАД | 350 500VAC 4 Vin FWH-A  6F403 | 80  700VAC 29in FWP-A22F 1EJ07 2'001 "KRP-C 492U88 | 800 KLU 4Х065 
2,000 130VAC 1%in FWA-AH  1EH45 | 400 500VAC 4 ein FWH-A  6F404 | 100 700VAC 2%2in FWP-A22F 1EH91 ғ = 
3,000 130VAC 176 іп FWA-AH 1ЕН47/ 450 500VAC 4 Vin FWH-A АТММ1 | Equivalent Series А7005, FWJ: Bolt-On Body 
4,000 130VAC 1%їп FWA-AH  1EH49 | 500 500VAC 41/2іп FWH-A 6Ғ406 | 2,000 1000VAC6'%ein FWJ  1EH71 TES — 
5 150/АС 1 %in FWA-MOF 4XC71 | 600 500VAC 4'Vein FWH-A  6F407 | 50 1000VAC Sin FWJ 1ЕН84 H Нн 
10 150VAC_1%in FWA-A10F 4XC73 | 700 500/ АС 61%іп FWH-A  6F408 | 80 1000/АС41%6іп FWJ 1EH88 1 ҒЫ ш 
15  150VAC 1%in FWA-A10F 4XC74 | 800 500VAC 6 Vin FWH-A  6F409 | 150 1000VAC5!Yein РЛІ 1EH67 EE FE dm 
20 150/АС 1%іп FWA-A10F 4XC75 | Equivalent Series A50P, 45005, 200 1000VAC5!Vsin FWJ 1EH72 = и sg 
25 150VAC 1%in FWA-ATO0F 4XC76 | FWH, 1505: Cylindrical Body 300 1000VAC 5%іп РМ!  1EH76 CPG 
30 150VAC 1%in FWA-MOF 4XC77 | 5 500/АС 1%sin FWH-A6F 4TWL7 | Equivalent Series А7005, 
35  150VAC 2in  FWA-A21F 6F251 | 10  500VAC 2іп FWH-A14F 6F382 | FWJ: Cylindrical Body E:-T-N 
40 150V AC 2in FWA-A21F 4XC78 | 15  500VAC 2іп  FWH-Ai4F 6F383 | 25 1000/ АС 2%іп FWJ-A14F 1ЕН75 
45  150VAC 2іп  FWA-A21F 1EH50| 16  500VAC 1 іп FWH-AGF 4TWL8| 30 1000/АС 2%in FWJ-A14F 1EH77 BUSSMANN 
50  150VAC 2іп  FWA-A21F 6F252 | 20  500VAC 2іп  FWH-A14F 6F384 | Equivalent Series АҒХ: Blade Body 
60  150VAC 2in  FWA-A21F 6F253 | 25  500VAC 2іп FWH-A14F 6Е385 70 125УАС 3 ^in AFX 1EN15 Class G Fuses 
250 150VAC 2?/& in FWA-ASI4 4TWL4| 30  500VAC 2іп ҒМ/Н-А14Ғ 6F386 | 100 125VAC 3%in AFX ТЕМ07 
Equivalent Series А3005, FWX, Equivalent Series A60Q, Equivalent Series KAJ: Cylindrical Body = Cylindrical Body Style 
L25S: Bolt-On Body ЕМС: Cylindrical Body 60 600/ АС Зіп KAJ 10267 А 
35 250VAC 39win FWX-A 1DM19| 6 600/АС 17210 FWC-AIOF 4TWLG | Very Fast-Acting Semiconductor These fuses protect against overcurrent 
40 OVAC EED FWX-A P 10 600/АС 1%in FWC-A10F 4ТМ15 | Fuses, Indicating as in nondemanding applications. Each 
50 250VAC 3%ein FWX-A 4XC95 | 12 GOOVAC 1 іп FWC-A10F 1EH53 | Equivalent Series АТОР, A700S, Ө - ; 
80 250/АС З віп  FWX-A  4XC96 | 16 600УАС 1 in FWC-AIOF 1EH54 | FWP, 17005: Cylindrical Body Class G fuse size will only fit its matching 
70 250/АС 3%in ҒМХ-А 4Х097 20 600/АС 1%in FWC-A10F 1EH55| 50 700/ АС 2/9 in FWP 497047 | Class G fuse block or holder to prevent 
80 250/ Ас зип DLI E 25  600VAC 1%in FWC-A10F 1EH56 | Very Fast-Acting Semiconductor the wrong size fuse from being installed. 
біп FWX- 32  600VAC 1 іп FWC-A10F 1EH57 | Fuses, Nonindicating i j 
125 250VAC 3%in  FWX-A 6Р268 | Equivalent Series A60X, КАС, Equivalent Series А1505, FWA, They are not interchangeable with any 
150 250VAC З іп  FWX-À 4XF00 | KLC: Bolt-On Body L15S: Bolt-On Body other UL fuse class. These fuses have an 
175 250VAC 3%in FWX-A  4TWN3| 20 GOOVAC 2%in КАС 1DK16| 125 150VAC2?/ein FWA 492038 | interrupting rating (IR) of 100kA. 
200 250VAC 3%in  FWX-A  4XF01 25  600VAC 2%in KAC 4TWR9| 600 150VAC З in FWA 497039 AC Volt Item 
225 250VAC 37/5 in FWX-A  1DL19 | 30  600VAC 2%in KAC 1DK19 | Equivalent Series А3005, FWX, Amps Raling Series No 
250 250УАС 37%іп FWX-A  4XF02 | 60 600/АС 4%in КАС _ 4TWT 1256: Bolt-On Body Fast-Acting UL Class G Fuses, Nonindicating ” 
300 250VAC 3?/5 in  FWX-A — 4XF03 70  600VAC біп КАС ЛЕМІЗ! 90 250/АС Зп Р\ҮХ 497051 | Equivalent Series AG, SC, SLC 
350 250VAC 3?/ein FWX-A  4XF04 | 100 600VAC біп КАС 1ЕМ12/ 700 250VAC 32/2in  FWX 497049 % 600V AC SC 1CP18 
400 250VAC 3?7e in FWX-A  4XF05 | 125 600VAC 596 in KAC 1DM65 | 800 250VAC 3?75»in РАХ 497050 1 600V AC SC 1CP16 
500 250/АС 3?/& in FWX-A  4XF06 | 150 600VAC 5%іп КАС  2GWC6 | Equivalent Series A50P, А5005, 1% 600\/ АС SC 1CP17 
600 250VAC 39/ein FWX-A  4XF07 | 175 600VAC 5%іп КАС  2G8WC7|FWH, 1505: Bolt-On Body 2 600V AC SC “10Р22 
Equivalent Series A300S, FWX, 200 600VAC 5%іп КАС  1DM68| 40 500VAC 3%cin  FWH 497043 e 800 AC Е 10523 
1255: Cylindrical Body 250 600VAC 6%sin КАС 26М/С8 Equivalent Series А600, 5 BODY AC 2 1CP28 
5  250VAC 2in FWX-Ai4F 4XC87 | 300 600VAC 6%cin КАС  2GWC9| ЕМС: Cylindrical Body 6 BOOV AC ac 1CP26 
10 250VAC 2in FWX-AT4F 4XC89 | 400 600VAC беп КАС ЛЕМ68 8  600VAC 1 %in АМС 197142 | *Time-Delay UL Class G Fuses, Nonindicating 
12  250VAC 2in FWX-A14F_ 6F267 | 500 600VAC бип КАС 1Е/21 30 600VAC 1%in  FWC 492041 | Equivalent Series AG, SC, SLC 
15 250/АС 2in ҒМ/Х-А14Ғ 4ХС90 | 600 600VAC 6 іп КАС _ 2001 Equivalent Series AGOX, КАС, 8 600V AC SC 1CP27 
20 250/АС 2іп ҒМ/Х-А14Ғ 4Х691 | Equivalent Series АТОР, А7005, KLC: Bolt-On Body 10 600V AC SC 1CP19 
25  250VAC 2in FWX-A14F 4XC92 | FWP, 17005: Bolt-On Body 35 600/ АС 4%іп КАС 497066 12 600V АС SC 1СР20 
30  250VAC 2іп FWX-A14F 4XC93 | 1,000 700VAC 7%in  FWP-A  1EH90| 50 GOOVAC 4%in КАС 492067 15 600V AC SC 1СР21 
Equivalent Series АБОР, А5005, 70 700VAC 41%:іп FWP-B 6Ғ422 80 600VAC Sin КАС 497168 20 600V АС E 1025. 
FWH, 1506: Bolt-On Body 80 700/ АС 47% in FWP-B 6Ғ423 | Equivalent Series A70P, А7005, 25 AU Ae -р- ТЕП 
1,200 500/ АС 63/5 in  FWH-A  4TWL9| 90 700/ АС 4!35 in  FWP-B 6Ғ424 | FWP, 17005: Bolt-On Body 35 480V AC SC 1DH42 
1,400 500/ АС 1075 in FWH-A  1EH60 | 100 700VAC 4/9in FWP-B  6F425 | 15 700VAC 2%in FWP 497145 40 480V AG SC — 1DH43 
1,600 500V АС 1075 in FWH-A  1EH61| 100 700VAC 47iin  FWP-A  1DJ80 | Equivalent Series АТОР, 17005, 45 480V AC SC 1DH44 
35 500VAC 3%ein FWH-A  1BZ87 | 125 700VAC 5%2in  FWP-A 6Ғ426 | FWP, 17005: Cylindrical Body 50 480V AC SC 10Н45 
35 500/АС 3%oin  FWH-B  6F387 | 150 700VAC 59&in  FWP-A  6F427 | 40 700VAC 2%іп FWP 497046 60 480V AC SC  1DH46 
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ELECTRICAL 
Fuses 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. 
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Class K5 and H Fuses 


These fuses are for general purpose use. 
They're highly sensitive to changes in current 
flow and open within seconds of being exposed 
to overloads and short circuits. They have no 
indicator for identifying a blown fuse. Class H 
fuses have an interrupting rating (IR) of 10kA. 
Class K5 fuses have an IR of 50kA and are 
current-limiting to prevent electrical damage. 
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Forklift Limiter Fuses 


These fuses provide overcurrent protection 

for heavy-duty loads in lift trucks, scissor lifts, 
pallet movers, and other DC battery-powered 
equipment. They bolt onto their mountings for a 
secure hold. ACK, ACL, and ALS Series fuses 
have no indicator for identifying a blown fuse, 
So they're sometimes used with an indicating 
fuse block or cover. ANL Series fuses are 
time-delay and have a see-through window that 
reveals whether the fuse wire is intact or has 
melted. ANN series fuses are fast-acting and 
have a see-through window. The fuse block 
holds flat-body series ANL and ANN fuses. 
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Medium Voltage Fuses 


These fuses provide overcurrent protection 

at voltages greater than 600VAC for use in 
medium-voltage transformers, feeder circuits, 
motor circuits, and fused switches. They meet 
American National Standards Institute (ANSI) 
design standards. E-rated fuses are for 
general purpose use. R-rated fuses are for 
backup applications. PT-rated fuses are for 
protecting potential transformers. 
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AC Volt Item 
Amps Rating Fuse Size Series No. 
Fast-Acting UL Class H & K5 Fuses, Nonindicating 
Equivalent Series NLN, NON, OT 
Cylindrical Body Style 
% 250V АС 2 in L x %e in dia NON 10Н27 
A 250V AC 2 in L x %e in dia NON — 1DH26 
% 250V AC 2 in Lx 4e in dia NON . 1DH35 
1% 250V AC 2 in L x 94e in dia NON 1DH25 
1 250V AC 2 in L x %e in dia NON 4XF85 
2% 250V AC 2 in L x %e in dia NON . 1DH33 
2 250V AC 2 in Lx %e in dia NON 660164 
3 250V AC 2 in L x 94e in dia NON 4XF86 
4 250V AC 2 in L x %e in dia NON 660165 
5 250V AC 2 in L x %e in dia NON 660166 
6 250V AC 2 in Lx %e in dia МОМ 4XF87 
6% 250V AC 2 in L x %e in dia NON 10Н36 
7 250V AC 2 in L x %e in dia NON 6F271 
8 250V AC 2 in L x %e in dia NON 4XF88 
10 250V AC 2 in L x Vie in dia ON  4XF89 
12 250V AC 2 in Lx %e in dia NON 6Ғ272 
15 250V AC 2 in L x віп dia NON 4XF90 
20 250V AC 2 in L x %e in dia NON . 4XF91 
25 250V AC 2 in L x s in dia ON 4ХҒ92 
30 250V AC 2 in Lx %e in dia NON . 4XF93 
35 250V AC 3 in Lx їв in dia NON — 4XF94 
40 250V AC 3 in L x %e in dia NON . 4XF95 
45 250V AC 3 in Lx ™%e in dia ON 6Ғ273 
50 250V AC 3 in L x %e in dia МОМ 4XF96 
60 250V AC 3 in Lx їв in dia NON — 4XF97 
Blade Body Style 
70 250V AC 574 in Lx 16 in dia ON 1DX82 
80 250V AC 5% in Lx 1%e in dia NON 10Х83 
90 250V AC 5/&inLxiVeinda NON 10X84 
100 250V AC 5% in L x 17е in dia NON  1DH28 
125 250V AC 7¥% in L x 19^e in dia NON . 1DH30 
150 250V AC 7^ in Lx 19e in dia NON — 1DH31 
175 250V AC 7¥% in Lx 19 in dia NON  1DH32 
200 250V AC 7% in Lx 196 in dia NON 10Н08 
300 250V AC 8% in L x 26 in dia NON 1EM27 
DC Volt Body Item 
Amps  Ratin Style Fuse Size Series Мо. 
Fast-Acting Forklift Fuses, Indicating 
Equivalent Series ANN, CNN 
0A  80VDC Bolt-On 3%sinLx%india ANN 10085 
60A  80VDC Bolt-On Зеіпі х іп Йа ANN 10087 
80A  80VDC Bolt-On 3%cinLx%india ANN 10090 
100A  80VDC Bolt-On 3Увіпіх біп йа ANN 10671 
125A 80/00 Bolt-On 3%sinLx%india ANN 10072 
150A  80VDC Bolt-On 3%einLx%india ANN 10673 
175A 80/00 Bolt-On 3%sinLx%india ANN 10074 
200A  80VDC Bolt-On 3%einLx%india ANN 10075 
225A  80VDC Bolt-On 37віп Іі х біп Йа ANN 10076 
250A 80/00 Bolt-On 3%7віпіх іп іа ANN 10677 
275A  80VDC Bolt-On 3Увіпіх біп (а ANN 10078 
300А  80VDC Bolt-On _ 3%sin Lx% india ANN 10079 
325A  80VDC Bolt-On 3%einLx іп (а ANN 10080 
350A 80/00 Bolt-On 3%7віпі х іп йа ANN 10082 
400A  80VDC Bolt-On 3Увіпіх іп (а ANN 10084 
500А  80VDC Bolt-On 3%einLx%india ANN 10086 
600A  80VDC Bolt-On 3Увіпі х? іп йа ANN 5KDK5 
800A 80/00 Bolt-On 3Увіпі х іп(йа ANN 10091 
General Purpose Forklift Fuses, Nonindicating 
Equivalent Series ALS 
500A  48VDC Bolt-On 3 іп х1/віп йа ALS 1EW67 
550A  48VDC Bolt-On 4'/4inLx1i?&india ALS 1ЕМ/68 
250A  48VDC Bolt-On 3%inLxi%eindia ALS 386732 
300A  80VDC Bolt-On 3%inLxiVeindia ALS 380733 
400A  48VDC Bolt-On 39:inLx1'4eindia ALS 386734 
175 А 130VDC Bolt-On 3%inLxtM%eindia ALS 497191 
200A 48/00 Bolt-On 3%inLxi%eindia ALS 497792 
225A  48VDC Bolt-On 3%inLxiVeindia ALS 497193 
350A  48VDC Bolt-On 39:inLx1'4eindia ALS 497194 
450A  48VDC Bolt-On 3%inLxtVeindia ALS 492795 
Time-Delay Forklift Fuses, Indicating 
Equivalent Series ANL, CNL 
35A  80VDC Bolt-On 3Увіпіх іп йа ANL 10062 
AC Volt Visual Item 
Amps Rating Indication Fuse Size No. 
E-Rated Medium-Voltage Fuses 
Equivalent Series ABWNA 
ФА 5,500/ АС Nonindicating 51%2іп Lx 1 in йа 4YEX2 
1А 5,500V AC — Nonindicating 5194» in Lx 1 in а 4ҮЕХ5 
2A 5,500V AC Nonindicating 5194» in Lx 1 in dia 4YEY3 
3A 5,500V АС Nonindicating 5:9» in Lx 1 in Ша 4ҮЕҮ2 
5A 5,500V AC — Nonindicating 5194» in Lx 1 in dia 4YEZ6 
Equivalent Series CAVH 
А 15,500V AC Indicating — 1276 in L x 196 in dia 4YEV2 
1A 15,500V АС Nonindicating 12% in L x 1% in dia 4YEW4 
2A 15,500V АС Nonindicating 1276 in х 1% in dia 4YEY6 
Equivalent Series JCU 
400A 5,500/ AC Indicating 1778inL x3in йа 4YEX8 
Equivalent Series JCW 
% А 2750/5500V АС Nonindicating 774 in х 1%e in dia 4YEX6 
ТА 2750/5500V AC Nonindicating 7346 in Lx 196 in dia 4YEX3 


2А 2750/5500/ AC Nonindicating 7516 in L x 19е in dia 4ҮЕМ/2 


ЗА 2750/5500V AC Nonindicating 7546 in х 19е in dia 4YEW7 
Equivalent Series JCY 
200A 5,500/ AC Indicating ^ 1576inLx3india 1FG16 


PT Medium-Voltage fuses 
Equivalent Series A240T, JCD 
2A 2750V АС Nonindicating 4% in Lx 5% іп dia 4ҮЕМ5 
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AC Volt Item 
Amps Ratin Fuse Size Seres Мо. 
350 250V AC 896 inLx2Yisinda NON 1ЕМ28 
400 250V AC 855 in Lx 2c in dia NON 1EM29 
600 250V AC 10% пх 219 іп Йа МОМ 1ET97 
Equivalent Series NLS, NOS, 0Т5 
Cylindrical Body Style 
1 600V AC 5 in L хі біп dia NOS 1ЕМ30 
600V AC 5 in L x %e in dia NOS 1EM31 
3 600V AC 5 in L x %e in dia NOS 1ЕМ32 
4 600V AC 5 in L x %e in dia NOS 1EM33 
5 600V AC 5 in L хі біп dia NOS 4ХН02 
6 600V AC 5 in L x %e in dia NOS  4XH03 
7 600V AC 5 in L x ‘ein dia NOS 1EM34 
8 600V AC 5 in L x %e in dia NOS 6F293 
10 600V AC 5 in L x ^e in dia NOS  4XH04 
12 600V AC 5 in L хі біп dia NOS 6F294 
15 600V AC 5 in L x 34e in dia NOS . 4XH05 
20 600V AC 5 in L x %e in dia NOS  4XH06 
25 600V AC 5 in L x 176 in dia NOS 4XH07 
30 600V AC 5 in L хі біп dia NOS 4XH08 
35 600V AC 5iinLxi/sinda NOS 4ХН09 
40 600V AC 5% in Lx 116 in dia NOS 4XH10 
45 600V AC 5vinExi%sindia NOS  4XH11 
50 600V AC 5% in Lx 114e in dia NOS 4XH12 
60 600V AC 5biinLxi/sinda NOS  4XH13 
Blade Body Style 
70 600V AC 7%віпі х1Увіп йа NOS 10815 
80 600V AC T'"AsinLx154sinda NOS 10816 
90 600V AC 7%6іпі х1Увіп Йа NOS 10817 
100 600V AC T'AeinLx19isindia NOS 10Н09 
110 600VAC 996 inLxiM%sindia NOS 10Н10 
125 600V AC 955 in Lx 112^e in dia NOS 1DR11 
150 600VAC 9% in ExT H%esindia NOS  1DR12 
175 600\/ АС 9% in Lx 1116 in dia NOS  1DR13 
200 600V AC 9% in Lx 11316 in dia NOS 10814 
250 600VAC 11% іп х 219 іп Йа NOS  1DT01 
300 600V AC 11% іп х21% іп йа NOS 10102 
400 600VAC 11% іпіх 219 іп Йа NOS 10704 
DC Мой Body Item 
Amps Ratin Style Fuse Size Series Мо. 
40A  80VDC Bolt-On 3YsinLx7sinda АМ 10С64 
50A  80VDC Bolt-On 3%einLx%india ANL 1DC66 
60A  80VDC Bolt-On 3%cinLx%india АМ 1DC68 
80A  80VDC Bolt-On 3%7віпі х зіп Йа ANL 10069 
100А 80/00 Вой-Оп 3%sinLx%india АМ 10051 
125A 80VDC Bolt-On 3%cinLx%india АМ 10652 
130A 80/00 Bolt-On 3%sinLx%india АМ 10053 
150А 80/ПС Bolt-On 3%віпі хіп йа ANL 10654 
175А 80/00 Bolt-On 3%sinLx%india АМ 10055 
200A  80VDC Bolt-On 3Увіпі х? іп (йа АМ 10056 
225А 80VDC Bolt-On 37віп ГІ х біп йа ANL 10057 
250А 80/00 Bolt-On 3%7віпі х? іп іа АМ 10058 
275A  80VDC Bolt-On 3Увіпі х біп (йа ANL 10059 
300А  80VDC Bolt-On 3Увіпі х іп йа АМ 10060 
325A  80VDC Bolt-On 37віпі х іп йа ANL 10061 
350A 80/00 Bolt-On 3%7віпі х іп йа АМ 10063 
400A  80VDC Bolt-On 3Увіпі х іп (Ша ANL 10665 
500А  80VDC Bolt-On 37віпі хіп (йа АМ 10067 
Time-Delay Forklift Fuses, Nonindicating 
Equivalent Series ACK, CCK 
30A  130VDC Bolt-On 2%inLx%cindia АСК 1CR56 
60A  130VDC Bolt-On 3 in L x іп dia АСК  1CR61 
140A  72VDC Bolt-On 3% іп х1%2іп іа ACK 1ЕМ94 
200А 72/00 Bolt-On ЗЭ іп х1%2іп йа АСК 1ЕМ98 
300A 48/00 Bolt-On 3%inLxivindia АСК 1ЕМ02 
80A  130VDC Bolt-On 3Фіпіх1іп йа АСК ТЕМ05 
175A  72VDC Bolt-On 3%inLx1%eindia ACK 49ZT88 
Equivalent Series ACL, CCL 
50A  72VDC Bolt-On 2%inLx%eindia ACL 497189 
60A  72VDC Bolt-On = 2%inLx%sindia ACL 497190 
DC Volt Compatible Item 
Amp Range Rating Fuse Series Series Мо. 
Fuse Blocks for Forklift Limiter Fuses 
1010800А 80/06 АМЕ, ANN, CNL, CNN 4164 10К98 
AC Volt Visual Item 
Amps Rating Indication Fuse Size No. 


Equivalent Series A480T, AMWNA 


ФА 5,500VAC  WNonindicating 51942 in L x 5% in dia 4YEW3 
ТА 5,500/ АС  Nonindicating 51922 in L x 5% in dia 4YEW6 
2A 5,500V АС Nonindicating 5192 in L x 5% in dia 4YEV9 
3A 5,500V AC Nonindicating 519 in L x 5% in dia 4ҮЕҮ5 
5A 5,500V АС Nonindicating 51% in L x 5& in dia 4YEV5 
Equivalent Series ABFNA 
39/20 15,500VAC Nonindicating 10inLxtindia —4YEYA 
Equivalent Series JCQ 
5A 5,500V AC ndicating 97% in L x 13964 in dia 4YEZ7 
R-Rated Medium-Voltage Fuses 
Equivalent Series A240R, JCK 
ТОА 2540V AC ndicating lTi4^inLx3india 1FG56 
100A 2540/ AC ndicating — 11/96: іп Lx 3in dia 4YEX1 
130A 2540/ AC ndicating —11/9&inLx3india 4YEV6 
150A 2540/ AC ndicating — 11/964 in Lx 3 іп dia. AYEZ1 
200A 2540V AC ndicating — 1l1/4inLx3india 1FG61 
230A 2540/ AC ndicating — 11196: in Lx 3in dia 4YEW9 
390A 2540/ AC ndicating — 11/96 in L x3 in dia 4YEW8 
450A 2540/ AC ndicating — 11/964 іп Lx 3in dia 4ҮЕХ4 
Equivalent Series JCR 
130A . 8300V AC ndicating — 15275» in Lx 3in dia 4YEY7 
170A 8300V АС ndicating — 15275 inLx3in dia 4YEY1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Fuses 


E:TeN FERRAZ SHAWMUT IS NOW MERSEN 
Glass Fuses BUSSMANN MensewN 


These fuses provide overcurrent protection for low-current circuits. They're used for applications where they 
won't be exposed to high heat that could shatter the glass. Their small, cylindrical body is see-through for 
checking whether the fuse wire is intact or has melted. 


AC Volt Item Pkg. AC Volt Item Pkg. AC Volt Item Pkg. 
Amps Rating Series Brand No. Qty. Anus Ratin Series — Brand No. Qty. Amps Ratin Series — Brand No. Qty. 
Fast-Acting Glass Fuses В 250V AC AGC Bussmann 6Ғ008 5 19:  300VAC 5А Мегѕеп 51608 5 
Equiv. Series 217, GDB, GSB, 5500, Size 20mm L x 5mm dia Фо 250/АС АСС Bussmann  6F009 5 2 300VAC СІН Mersen 51609 5 
14  250VAC GDB Bussmann 10656 5 Фо 250/ АС GGC Мегѕеп  5LAYS 5 3 300VAC СІН Mersen 51000 5 
191.  250VAC GDB Bussmann 10057 5 Yo 250V AC AGC Bussmann 6Ғ010 5 4 300VAC SLR Mersen 5LCD1 5 
1 250V AC СОВ Bussmann 106062 5 EZ 250V AC АСС Bussmann 4ХН39 5 5 300VAC SLR Mersen 51002 5 
104  250VAC 5500 Bussmann 2ABU7 5 ЕЛ 250V AC GGC Mersen 5SLAX8 5 6 300VAC — SLR Mersen 5LCD3 5 
1910  250VAC S500 Bussmann 2АВ08 5 910 250V АС AGC Bussmann 6Ғ011 5 7 300VAC SLR Mersen 5LCD4 5 
1 250V AC 5500 Bussmann 2АВ/4 5 1 250V AC АСС Bussmann 4ХН40 5 8 300VAC SLR Mersen 5LCD5 5 
2.5 250V AC СОВ Bussmann 10063 5 1:5 250V AC АСС Bussmann 4XH41 5 10 300VAC SLR Mersen 510604 5 
2 250V AC СОВ Bussmann 10066 5 1 250V AC GGC Mersen — SLAWO 5 12 300VAC SLR Mersen 51СС6 5 
2.5 250V AC 5500 Bussmann 2АВ/5 5 1.5 250V AC GGC Mersen  5LAW6 5 15 300VAC — SLR Mersen 5LCC7 5 
2 250V AC 5500 Bussmann 2АВ/8 5 144  250VAC GGC Мегѕеп  5LAW7 5 Equiv. Series GLR, LGR, SLR, Size 2% in L x % in Ша 
З лоо  250VAC GDB Bussmann 10067 5 19:0 250/ АС GGC Мегѕеп БАХО 5 0.5 300VAC GLR Bussmann 10/10 1 
31%  250V AC 5500 Bussmann 2АВ/9 5 144  250VAC АСС Bussmann 6Ғ012 5 1 300V AC (СІН Bussmann 10,06 1 
4 250V AC СОВ Bussmann 106072 5 19810  250VAC AGC Bussmann 6F013 5 15 300/АС (СІН Bussmann 1СЈ08 1 
4 250V AC 5500 Bussmann 2ABWS 5 2 250V AC AGC Bussmann 4XH42 5 1%o  300VAC (СІН Bussmann 10/09 1 
5 250VAC СОВ Bussmann 10075 5 2.5 250VAC AGC Bussmann 4XH43 5 2 300V AC СІН Bussmann 10/14 1 
5 250V AC 5500 Bussmann 2АВМ8 5 2 250V AC GGC  Mersen — 5LAXi 5 3 300VAC СІН Bussmann 10/16 1 
6%o  250VAC GDB Bussmann 16076 5 2.5 250VAC GGC Мегѕеп — 5LAX4 5 4 300V AC СІН Bussmann 1617 1 
67o  250VAC 5500 Bussmann 2ABWO9 5 214  250VAC AGC Bussmann 6Ғ014 5 5 300VAC GLR Bussmann 10.18 1 
8 250VAC СОВ Bussmann 10003 5 3%  250VAC AGC Bussmann  1BZ08 5 6 300V AC СІН Bussmann 10/19 1 
8 250V AC 5500 Bussmann 2АВХ5 5 3 250V AC AGC Bussmann 4ХН44 5 7 300VAC СІН Bussmann 10/20 1 
10 250VAC СОВ Bussmann 10059 5 3 250V AC GGC Мегѕеп _5LAX6 5 8 300V AC (СІН Bussmann 10,21 1 
10 250V AC 5500 Bussmann 2АВ/1 5 37:0 250/ АС GGC  Mersen БІЛҮІ 5 10 300/АС СІН Bussmann 16/11 1 
32m  250VAC 5500 Bussmann 2ABW2 5 374 250VAC AGC Bussmann 6Ғ015 5 12 300V AC СІН Bussmann 10/12 1 
32m  250VAC GDB Bussmann 4TWN8 5 4 250V AC AGC Bussmann 4ХН45 5 15 300VAC СІН Bussmann 10/13 1 
50m  250VAC 5500 Bussmann 2ABW7 5 4 250VAC GGC Mersen —5LAY2 5 One-Piece Time-Delay Glass Fuses with Knob 
63m  250VAC GDB Bussmann 10078 5 5 250V AC AGC Bussmann 4ХН46 5 Equiv. Series GMF, LMF, SMF, Size 12%: in L x % in dia 
63m  250VAC S500 Bussmann 2АВХ2 5 5 250V AC GGC Mersen 5SLAY3 5 0.5 300V AC SMF Mersen 5LCD7 5 
80m  250VAC 5500 Bussmann 2АВХ4 5 6.25 250VAC AGC Bussmann 18713 5 Jo — 300VAC SMF  Mersen  SLCEG 5 
100m  250VAC СОВ Bussmann 10058 5 6 250V AC AGC  Bussmann 4ХН47 5 il 300VAC SMF Мегѕеп 51006 5 
100m  250VAC 5500 Bussmann 2АВ09 5 6 250V AC GGC Мегѕеп — 5LAYA 5 їй  300VAC МЕ  Mersen SLEDI 5 
125m 250VAC СОВ Bussmann 10060 5 6310 250/ АС GGC Mersen 5LAYG 5 19.  300VAC 5МЕ Mersen 5LCEO 5 
125m 250/ АС 5500 Bussmann 2АВ/2 5 yj 250V AC АСС Bussmann 18714 5 2 300VAC 5МҒ Mersen 5LCE1 5 
160m  250VAC СОВ Bussmann 106061 5 7 250V AC GGC Mersen SLAY7 5 3 300V AC МЕ Mersen SLCE2 5 
160m  250VAC 5500 Bussmann 2ABV3 5 7% 250VAC GGC Mersen БІЛҮ8 5 3%о  300VAC МЕ Mersen 5LCE3 5 
200m  250VAC GDB Bussmann 10064 5 7⁄2 250VAC АСС Bussmann 6Ғ018 5 4 300V AC — SMF Mersen SLCE4 5 
200m  250VAC S500 Bussmann 2ABV6 5 8 250V AC АСС Bussmann 4ХН48 5 5 300VAC 5МҒ Mersen 5LCES 5 
250m  250VAC GDB Bussmann 10065 5 8 250V AC GGC Mersen 5LAYS 5 10 300V AC SMF Mersen SLCD8 5 
250m  250VAC S500 Bussmann 2АВ/7 5 9 250V AC AGC Bussmann  1BZ15 5 Equiv. Series GMF, LMF, SMF, Size 2% in L x % in dia 
315m  250VAC GDB Bussmann 10068 5 10 250V AC AGC Bussmann 4ХН49 5 0.55 300VAC СМЕ Bussmann 1СК34 1 
315m 250/ АС 5500 Bussmann 2ABW1 5 10 250VAC GGC Мегѕеп  5LAW5 5 Ko 300VAC GMF Bussmann 1CK41 1 
400m  250VAC GDB Bussmann 10070 5 12 32V AC AGC Bussmann  1BZ05 5 Фа 300УАС СМЕ Bussmann 10К45 1 
400m  250VAC 5500 Bussmann 2ABW3 5 12 125VAC GGC Мегѕеп — 5LAW8 5 Фа  — 300VAC СМЕ Bussmann 10К46 1 
500m  250VAC GDB Bussmann 10073 5 14 32VAC AGC Bussmann 18706 5 1 300V AC GMF Bussmann 1СК31 1 
500m  250VAC 5500 Bussmann 2ABW6 5 15 32VAC AGC Bussmann  1BZ07 5 1/4  300VAC GMF Bussmann 1СК32 1 
630m  250VAC GDB Bussmann 10077 5 15 125VAC GGC  Mersen  5LAWO 5 191  300VAC GMF Bussmann 10К33 1 
630m  250VAC S500 Bussmann 2АВХ1 5 20 32VAC AGC Bussmann 4ХН51 5 2 300V AC GMF Bussmann 10К36 1 
800m 250/ AC ОПЕ Bussmann 10079 5 20 32VAC GGC Мегѕеп — 5LAX3 5 25  300VAC GMF Bussmann 10К37 1 
800m  250VAC 5500 Bussmann 2АВХЗ 5 25 32VAC AGC Bussmann 4ХН52 5 291,  300VAC GMF Bussmann 10К38 1 
Equiv. Series 235, GGM, GMA, Size 20mm L x 5mm dia 25 32VAC GGC  Mersen  5LAX5 5 3 300/ АС. GMF Bussmann 1СКЗ9 1 
1%  250VAC GMA Bussmann 16/35 5 30 32VAC AGC Bussmann 4ХН53 5 37: 300/АС GMF Bussmann 1CK40 1 
1 250V AC GMA Bussmann 6Ғ097 5 30 32VAC GGC Mersen  5LAYO 5 4 300V AC GMF Bussmann 10К42 1 
15 250VAC GMA Bussmann  6F099 5 35 32V AC AGC Bussmann 182709 5 5 300V AC GMF Bussmann 1СКА3 1 
1 E 250V AC GMA Bussmann  6F100 5 40 E AC AGC Bussmann 18710 5 6.25 300VAC GMF Bussmann 10К44 1 
250V AC GMA Bussmann 6Ғ101 5 50 AC AGC Bussmann  1BZ12 5 10 300V AC GMF Bussmann 1CK35 1 
% 250V AC GMA Bussmann 6Ғ102 5 Equiv, sm 361 362, AGX, GGX, Size 1 in L x % in dia Equiv. Series GMQ, Size 2% in L x іп dia 
317o  125VAC GMA Bussmann 10,/39 5 250VAC GGX  Mersen  5LAZT 5 0.5  300VAC  GMQ Bussmann 10К50 1 
3%  125VAC GMA Bussmann 10.40 5 2 5 250V AC AGX Bussmann 6Ғ051 5 9$: 300/ АС GMA Bussmann 10К58 1 
3 250V AC СМА  Bussmann  6F103 5 0.5 | 250VAC АОХ Bussmann 6Ғ053 5 1 300V АС СМО Bussmann 10К47 1 
4 125VAC GMA Bussmann 6F104 5 Vo 250VAC  AGX Bussmann 6Ғ048 5 19:9  300VAC GMA Bussmann 10К49 1 
5 125VAC GMA Bussmann 6Ғ105 5 % 250V AC — AGX Bussmann 6Ғ049 5 3 300V AC — GMQ Bussmann 1СК53 1 
6 125VAC GMA Bussmann 6Ғ106 5 1 250V AC — GGX Мегѕеп  5LAZO 5 371,  300VAC  GMQ Bussmann 10К54 1 
7 125VAC GMA Bussmann 10/45 5 1 250V AC — AGX Bussmann 6Ғ055 5 5 300V AC СМО Bussmann 10К56 1 
8 125VAC СМА Bussmann 10/46 5 1.5  250VAC АСХ Bussmann 6Ғ056 5 6.25 300/ АС СМО Bussmann 10К57 1 
10 125V AC GMA Bussmann 10/36 5 2 250V AC — GGX Mersen 5LAZ2 5 Time-Delay Glass Fuses 
15 125V AC GMA Bussmann  1CJ37 5 2 250V AC АХ Bussmann  6F057 5 Equiv. Series 218, GDC, GDG, S506, Size 20mm L x 5mm dia 
63m  250VAC GMA Bussmann 6Ғ087 5 2.5 125VAC  AGX Bussmann 6Ғ058 5 104. 250VAC (ПС Bussmann  1CD04 5 
100m  250VAC GMA Bussmann  6F088 5 3 125VAC | GGX Мегѕеп — 5LAZ3 5 191 250УАС GDC Bussmann 10005 5 
125m 250VAC GMA Bussmann  6F089 5 3 250V AC — AGX Bussmann  6F059 5 1 250V AC GDC Bussmann 10009 5 
200m  250VAC GMA Bussmann  6F090 5 4 250V AC — AGX Bussmann 6Ғ060 5 10%  250VAC S506 Bussmann 1ХЕР5 5 
250m  250VAC GMA Bussmann  6F091 5 5 125VAC | GGX  Mersen — 5LAZA 5 191  250VAC S506 Bussmann 2АА14 5 
300m  250VAC GMA Bussmann 10.41 5 5 250V AC — AGX Bussmann  6F061 5 1 250V AC 5506 Bussmann 2AUH7 5 
315m 250/ АС GMA Bussmann 4CX54 5 6 125VAC X AGX Bussmann 10463 5 2.5 250VAC GDC Bussmann 10010 5 
500m  250VAC GMA Bussmann  6F093 5 10 250V AC — AGX Bussmann 10.53 5 2 250V AC GDC Bussmann 10013 5 
600m  250VAC GMA Bussmann 46Х55 5 15 250V AC AGX Bussmann 1/54 5 2 250/ AC 5506 Bussmann 2ABY7 5 
750m  250VAC GMA Bussmann  6F094 5 20 250V AC AGX Bussmann 10/56 5 2.5 250/АС 5506 Bussmann 2AUH8 5 
800m  250VAC GMA Bussmann 6Ғ096 5 Equiv. Series AGU, BLN, GGU, Size 1% in x 132 in 31%  250V AC GDC Bussmann 10014 5 
Equiv. Series 311, 312, 3AG, AGC, GGC, 2 250V AC AGU Bussmann 10/21 1 31% 250VAC 5506 Bussmann 2ABY8 5 
MMB, Size 1% in L x 1⁄4 in dia 5 32V AC AGU Bussmann  1DJ29 1 4 250VAC GDC Bussmann 10119 5 
0.25 250VAC AGC Bussmann 4XH37 5 10 32VAC AGU Bussmann 1/19 1 4 250V AC 5506 Bussmann 2АВ24 5 
0.5 250VAC AGC Bussmann 4ХН38 5 20 32VAC AGU Bussmann 10/22 1 5 250V AC GDC Bussmann  1CD22 5 
0.5  250VAC  GGC Мегѕеп  5LAW2 5 25 32VAC AGU Bussmann  1DJ23 1 5 250V AC 5506 Bussmann 2АМ/1 5 
0.25  250VAC GGC Mersen БІАМЗ 5 30 32V AC AGU Bussmann  1DJ25 1 6%а  250VAC GDC Bussmann 10023 5 
Үю 250VAC АСС Bussmann  1BZ02 5 50 32V AC AGU Bussmann  1DJ30 1 67o  250VAC 5506 Bussmann  2AUJ2 5 
Үю 250V AC AGC Bussmann 18701 5 One-Piece Fast-Acting Glass Fuses with Knob 8 250V AC 5506 Bussmann 2ААМ1 5 
vo 250V AC AGC Bussmann  6F003 5 Equiv. Series GLQ, Size 2% in L x % in dia 10 250V AC 5506 Bussmann 2AAL6 5 
% 250V AC AGC Bussmann  4XH36 5 1 300V AC 010 Bussmann 10Н97 1 12%  250VAC 5506 Bussmann 2AAL7 5 
% 250V AC GGC Мегѕеп — SLAW4 5 1.55  300VAC GLQ Bussmann 10Н98 1 32m  250VAC S506 Bussmann 2АВ71 5 
140 — 250V AC AGC Bussmann  6F002 5 3 300V AC GLQ Bussmann  1CJ03 1 50m  250VAC 5506 Bussmann {TVNET 5 
346 250V AC AGC Bussmann 6Ғ005 5 5 300V AC 010 Bussmann 10.04 1 50m  250VAC GDC Bussmann 4TWPS3 5 
Фо 250/ АС GGC Мегѕеп — 5LAX2 5 10 300V AC 010 Bussmann  1CJ01 1 100m 250/ АС GDC Bussmann 10006 5 
Фо 250V AC AGC Bussmann 6Ғ006 5 Equiv. Series GLR, LGR, SLR, Size 12%2 in L x 1⁄4 in dia 100m  250VAC 5506 Bussmann 2AAL5 5 
Ho 250V AC GGC Мегѕеп — 5LAX7 5 0.5  300VAC SLR Mersen 51603 5 125m 250/ АС GDC Bussmann 10007 5 
Ho 250V AC AGC Bussmann 6Ғ007 5 1 300V AC 5А Mersen 51602 5 125m 250/АС 5506 Bussmann 2AALB8 5 
% 250VAC GGC Мегѕеп 51АХ9 5 15 300/ АС СІН Mersen 51605 5 160m  250VAC GDC Bussmann 10008 5 
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Glass Fuses “ve Ег 
AC Volt Item Pkg. AC Volt Item Pkg. AC Volt Item Pkg. 
Amps Rating Series — Brand No. Qty. Amps Rating Series — Brand No. Qty. Amps Rating Series — Brand No. Qty. 
160m  250VAC 5506 Bussmann 2AAL9 5 125m 250VAC GMD Bussmann 1СК19 5 1/4 250VAC MDL Bussmann  6F030 5 
200m  250VAC GDC Bussmann 10011 5 250m  250VAC GMD Bussmann 10К23 5 1910  250VAC MDL Bussmann 6Е031 5 
200m  250VAC 5506 Bussmann 2AUH9 5 300m  250VAC GMD Bussmann 10К25 5 214  250VAC MDL Bussmann 1CM34 5 
250m  250VAC GDC Bussmann 1CD12 5 315m 250/ АС GMD Bussmann  4CX62 5 2 250V AC MDQ Bussmann 1CM74 5 
250m  250VAC 5506 Bussmann 2ABY6 5 400m  250VAC GMD Bussmann 40Х63 5 2.5  250VAC MDQ Bussmann 1СМ75 5 
315m 250VAC GDC Bussmann 10015 5 500m  250VAC GMD Bussmann 10К27 5 250V AC MDL Bussmann 4ХН59 5 
315m 250/АС6 5506 Bussmann 2АВҮ9 5 630m  250VAC GMD Bussmann 2ABP7 5 2.5  250VAC MDL Bussmann 4XH60 5 
400m  250VAC 5506 Bussmann  2ABZ2 5 750m  250V AC GMD Bussmann 2АВР8 5 2 250VAC GDL Mersen  5LAVO 5 
500m  250VAC GDC Bussmann 10020 5 800m  250VAC GMD Bussmann 2АВР9 5 2.5  250VAC GDL Mersen  5LAU3 5 
500m  250VAC 5506 Bussmann 2АВ75 5 Equiv. Series 313, 315, UL, GDV, MDL, MDQ, 2910  250VAC MDL Bussmann  6F032 5 
630m  250VAC GDC Bussmann 10024 5 MUN, MDX, Size TA inLx thi in dia 3%  250VAC MDL Bussmann 1CM37 5 
630m  250VAC 5506 Bussmann 2AUJ3 5 250/ AC MDO Bussmann 1CM66 5 3 250V AC MDQ Bussmann 10М80 5 
800m 250/ АС GDC Bussmann 10026 5 2 35 250V AC MDQ Bussmann 1CM67 5 3%  250VAC MDQ Bussmann 10М81 5 
800m  250VAC 5506 Bussmann 2А0Ј5 5 0.25 250VAC MDL Bussmann 4ХН54 5 3%o  250VAC MDQ Bussmann 10М82 5 
Equiv. Series 239, SMG, © Size 20mm L x 5mm dia 0.5 250VAC MDL Bussmann 4ХН55 5 3 250V AC MDL Bussmann  4XH61 5 
15 250V AC Bussmann 10/47 5 0.5  250VAC GDL  Mersen  5LATÍ 5 3 250V AC GDL Мегѕеп 5LAUS 5 
T%o 250/АС СМС Bussmann 10.48 5 0.25 250VAC GDL Mersen  5LAT2 5 37:0  250VAC ОШ Мегѕеп X 5LAVO 5 
1 250V AC GMC Bussmann 10.52 5 Yoo 250/АС MDL Bussmann 10М27 5 37i.  250VAC MDL Bussmann  6F033 5 
1174  250VAC GMC Bussmann 2АВМ8 5 Yo 250V AC MDL Bussmann 10М28 5 4 250V AC MDQ Bussmann 1CM87 5 
2.55  250VAC СМС Bussmann 10/53 5 Vis 250V AC GDL Мегвеп 5LATO 5 4 250VAC MDL Bussmann 4ХН62 5 
2 250VAC GMC Bussmann 1CK02 5 Vn 250V AC MDL Bussmann 6Ғ020 5 4 250VAC GDL Мегѕеп БІЛУІ 5 
3%  125VAC GMC Bussmann 1СКОЗ 5 Мо 250V AC GDL Меггеп БІАН9 5 5 250V AC MDQ Bussmann 10М89 5 
3 250V AC СМС Bussmann 10К06 5 Vio 250V AC MDL Bussmann 6Ғ021 5 5 250V AC MDL Bussmann  4XH63 5 
31%  250VAC ӨМС Bussmann 40Х57 5 % 250V AC MDQ Bussmann 1CM68 5 5 250V AC GDL Mersen — 5LAV3 5 
4 125VAC GMC Bussmann 10К08 5 % 250VAC GDL Mersen SLAT3 5 6 250V АС MDQ Bussmann 10М90 5 
5 125VAC GMC Bussmann 10К10 5 % 250/ АС MDL Bussmann 6Ғ022 5 6.25 250VAC MDQ Bussmann 1СМ91 5 
6 125VAC GMC Bussmann 10К13 5 1o 250VAC MDL Bussmann 1СМ32 5 6 250V AC GDL X Mersen  5LAV4 5 
6210  125VAC GMC Bussmann 2АВМ9 5 Фо 250VAC GDL Мегѕеп  5LAUT 5 6.25 250VAC GDL  Mersen  5LAV6 5 
7 125V АС GMC Bussmann 40Х59 5 Фо 250/ AC MDL Bussmann 6Ғ023 5 6 250V AC MDL Bussmann 6Ғ034 5 
8 125VAC GMC Bussmann 10К16 5 Xo 250VAC GDL Mersen _5LAU6 5 6.25 250VAC MDL Bussmann 6F035 5 
10 125V AC GMC Bussmann 10/50 5 Vo 250/АС MDL Bussmann 6Ғ024 5 7%  250VAC MDL Bussmann 10М39 5 
63m  250VAC GMC Bussmann 2АВР2 5 36 250V AC MDQ Bussmann 1CM86 5 7. 250V AC MDQ Bussmann 1CM93 5 
100m 250/ АС GMC Bussmann 10.49 5 ЭВ 250V AC GDL Мегѕеп —5LAUB 5 7 250VAC MDL Bussmann 50774 5 
125m 250VAC GMC Bussmann 10/51 5 250/ AC MDL Bussmann 6Ғ025 5 7 250VAC GDL Меггеп  5LAV7 5 
150m 250/ АС GMC Bussmann 40Х56 5 Yo 250/АС GDL  Mersen БІА/2 5 8 250VAC MDL Bussmann 4ХН64 5 
200m  250VAC GMC Bussmann 10.54 5 Hio 250V AC MDL Bussmann 6Ғ026 5 8 250V AC — GDL Mersen  5LAV8 5 
250m 250/ АС GMC Bussmann 10К01 5 Yo 250VAC GDL Mersen SLAVS 5 9 32VAC MDL Bussmann 1CM41 5 
300m  250VAC GMC Bussmann 10К04 5 Vio 250V AC MDL Bussmann 6Ғ027 5 9 32VAC MDQ Bussmann 10М97 5 
3i5m 250/ АС GMC Bussmann 1CK05 5 o 250VAC MDL Bussmann 10М40 5 10 32V AC MDL Bussmann 10М29 5 
400m 250/ АС GMC Bussmann 4TWP4 5 ЕЛ 250V AC MDL Bussmann 4ХН56 5 10 32VAC MDQ Bussmann 1CM69 5 
500m 250/ АС GMC Bussmann 10К09 5 ЕЛ 250V АС GDL Mersen —5LAU7 5 10 125VAC GDL  Mersen БЕАТА 5 
600m  250VAC GMC Bussmann 2АВР1 5 Vio 250V AC GDL Мегѕеп — 5LAV9 5 12 32VAC MDL Bussmann 10М30 5 
750m 250VAC GMC Bussmann 10К14 5 Фо 250VAC MDL Bussmann 6Ғ028 5 12 32V AC MDQ Bussmann 10М70 5 
800m  250VAC GMC Bussmann 1СК15 5 191  250VAC MDL Bussmann 10М26 5 12 125VAC GDL X Mersen  5LAT7 5 
Equiv. Series 239, GMD, GSC, Size 20mm L x 5mm dia 1 250V AC MDQ Bussmann 1СМ59 5 15 32V AC MDL Bussmann 1CM31 5 
15 250VAC GMD Bussmann 1CKi7 5 15 250VAC MDQ Bussmann 10М60 5 15 32V AC MDQ Bussmann 10М71 5 
1910  250VAC GMD Bussmann 10К18 5 1 250V AC MDL Bussmann 4ХН57 5 15 125 АС GDL Mersen  5LAT8 5 
1 250V AC GMD Bussmann 1СК20 5 1.55 250VAC MDL Bussmann 4ХН58 5 20 32VAC MDL Bussmann 1CM35 5 
104  250VAC GMD Bussmann 2АВР4 5 1 250V AC GDL Mersen БІАН8 5 20 32V AC GDL Мегѕеп  5LAU2 5 
2.5  250VAC GMD Bussmann 10К21 5 15 250VAC GDL  Mersen  5LAT5 5 25 32VAC MDL Bussmann 1СМ36 5 
2 250V AC GMD Bussmann 1СК24 5 1/4  250VAC GDL Мегѕеп 5LAT6 5 25 32VAC GDL Мегге БІЛІМ 5 
3 250V AC GMD Bussmann 1СК26 5 191 250УАС GDL Мегвеп 5LAT9 5 30 32VAC MDL Bussmann 1CM38 5 
4 250V AC GMD Bussmann 2АВР5 5 17e  250VAC MDL Bussmann 6Ғ029 5 30 32V AC GDL Mersen А9 5 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Amps _ Series Brand No. Qty. Amps Series Brand No. Qty. Amps Series Brand No. Qty. 
Fast-Acting Ceramic Fuses 2 ABC Bussmann 6Ғ039 5 6%o0 5505 Bussmann 1ХҒҒ2 5 
чы Equiv. Series 216, GDA, GSD, 25 ABC Bussmann 6F040 5 8 $505 Bussmann  1XFF4 5 
S501, Size 20mm L x 5mm dia 2 GAB Mersen SLAP6 5 10 $505 Bussmann  2ABX9 5 
1 GDA Bussmann 10039 5 2:5 GAB Mersen 5LAP8 5 500m 5505 Bussmann  1TEG9 5 
p 4 14 GDA Bussmann 10034 5 3 АВС Bussmann 6Ғ041 5 Equiv. Series 326, GSA, МВА, 
1 9o GDA Bussmann 10035 5 3 GAB Mersen SLARO 5 Size i in L x 1⁄4 in dia 
5LAPO 2 GDA Bussmann 10043 5 4 АВС Bussmann  6F042 5 MDA Bussmann 10102 5 
2,5 GDA Bussmann 10040 5 4 GAB Mersen SLAR3 5 05 MDA Bussmann 10190 5 
2 $501 Bussmann 2AAK3 5 5 ABC Bussmann 6Ғ043 5 05 GSA Mersen SLAZ6 5 
2.5 $501 Bussmann  1VXR7 5 5 GAB Mersen SLAR4 5 ЕД MDA Bussmann 10М08 5 
AQ eoe 3o GDA Bussmann 10044 5 6 ABC Bussmann  6F044 5 Фо МПА  Bussmann 10М19 5 
x 37%0 5501 Bussmann 2ААК4 5 6 GAB Mersen БІАН5 5 1 MDA Bussmann 10185 5 
BUSSMANN Mense 4 GDA Bussmann 10047 5 7 АВС Bussmann  6F045 5 1% MDA Bussmann 10187 5 
SERIES 4 S501 Bussmann 2AAK5 5 T GAB Mersen — 5LAR6 5 15 MDA Bussmann 10186 5 
= 5 GDA Bussmann 10050 5 8 АВС Bussmann 6Ғ046 5 1 GSA Mersen SLAZS 5 
Geramic Fuses 5 8501 Bussmann 2MK8 5 8 САВ Mersen ЫА 5 1% GSA Memen  5LCAD 5 
6 %o GDA Виѕѕтапп  1CC51 5 9 ABC Bussmann  1BX50 5 1.5 GSA Mersen 5ІА79 5 
= AC Voltage Rating 250VAC 6% 5501 Bussmann 2AAK9 5 10 ABC Bussmann  6F047 5 2 MDA Bussmann 10108 5 
x 8 $501 Bussmann  2ABX6 5 10 GAB Mersen SLAP3 5 25 MDA Bussmann 10109 5 
These fuses protect against overcur- 10 5501 Bussmann i1VXR3 5 12 ABC Bussmann 1BX44 5 2 GSA Mersen — 5LCA3 5 
in hiah- ircui i 50m GDA Bussmann 4TWN6 5 12 AB Mersen SLAP4 5 25 GSA Mersen 5LCA5 5 
rent in high current circuits found in 63m GDA Bussmann 10053 5 15 ABC Bussmann 1BX45 5 3 MDA Bussmann 10М05 5 
AC or DC electronics, appliances, and 100m GDA Bussmann 4ТМ/М4 5 15 GAB _ Меп АЮ 5 3 GSA Mersen 51бА6 5 
j i i 160m GDA Bussmann 10038 5 ussmann 4 MDA Bussmann 10М11 5 
electrical equipment. They have higher 200m GDA Bussmann 10041 5 20 GAB Mersen BLAP7 5 4 GSA Mersen 5LCA7 5 
interrupting ratings and withstand higher ^ 200m 5501 Bussmann 2ААК1 5 25 ABC Bussmann 1BX47 5 5 MDA Bussmann 10М13 5 
i 250m (ОПА Bussmann 4TWN5 5 25 AB Mersen SLAP9 5 5 GSA Mersen SLCA8 5 
temperatures than glass fuses. Ceramic 250m 5501 Bussmann  2AAK2 5 30 ABC Bussmann  1BX49 5 6 MDA Bussmann 10М14 5 
fuses shows no outward signs when 400m GDA Bussmann 10546 e 30 қ m s Meren SLARZ 5 6.25 MDA Bussmann 1СМ15 5 
' i 500m (ОПА Bussmann 10048 5 quiv. Series ize 1% in L x іп dia 6 GSA Mersen 5LCA9 5 
the fuse has blown, so they're typically 500m 5501 Bussmann  2AAK6 5 12 GBB Bussmann 10012 5 T MDA Bussmann  1CM17 5 
tested with a multimeter or onmmeter to -630m GDR Bussmann ШЕН 5 15 GBB Bussmann E 5 7 GSA Mersen 51000 5 
і i -acti 800m 00 Bussmann 4TWN7 5 25 BB Bussmann 10016 5 8 MDA Bussmann 10М18 5 
check their function. Fast acting fuses Equiv. Series 314, ABC, GAB, 30 GBB Bussmann 10018 5 8 GSA Mersen 51001 5 
open within seconds of being exposed Size 1V4 in L x V in dia паси Серра 10 MDA Bussmann 10194 5 
ircui 025 ABC Bussmann  1BX42 5 шу. series 219, 5 з 10 А Мегѕеп 51478 5 
to overloads and short circuits. They are = fk Bussmann INT 3. Size 20mm Lx Smm dia 12 MDA Bussmann 1CL95 .5 
sensitive to changes in current flow and 025 САВ Mersen _ 5LAP2 5 i $505 Bussmann 2АВҮ1 5 12 GSA m Mersen SLEAT 5 
ime- A 05 САВ Mersen BLAP1 5 Д ussmann ussmann 
DOWEFSUIges: Time delay fuses toler: % АВС Bussmann 1ВХ43 5 191 5505 Bussmann 2АВХ8 5 15 GSA Mersen BLCA2 5 
ate temporary inrush currents without % ABC Виѕѕтапп  6F037 5 2. 555 Bussmann 2ABY 5 20 МОА Bussmann {CMOS 5 
i i - i 3 GAB Mersen SLAR1 5 2.5 505 Bussmann  2ABY2 5 20 A Mersen 5LCM 5 
opening to prevent nuisance blowing, but 1 ABC Bussmann  6F038 5 3iyio 5505 Bussmann 2ABY4 5 25 MDA Bussmann 10М04 5 
they open when exposed to sustained 15 АВС Bussmann 1ВХ40 5 4 5505 Bussmann 2АВҮ5 5 30 MDA  Bussmann 10М10 5 
loads and short circuits. 1 GAB Mersen БІАРП 5 5 $505 Bussmann  1TEHT 5 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Fuses 
D 
E:T*N AC Volt DC Volt Body Color Item 
BUSSMANN Amps X Rating _ Rating Style Code Series Мо. 
SERIES Fast-Acting Telecom Fuses, Indicating 
Telecom Protection Fuses Equivalent Series 481, GMS, GMT 
114A 125VAC 60V DC Pin White GMT 1CK62 
These fuses open within seconds of being exposed to ТА  ТӘУАС БОС Pin ET. EN 1550 — 
overloads and short circuits. They are highly sensitive ЗА  125VAC 60V DC Pin Blue GMT 1СК68 
to changes in current flow and don't tolerate temporary PA D AC 50У DG Fin ü Green GMI 1072 
3 in ас! Ite 
overload currents or power surges. Sometimes called 10A  125VAC 60V DC Pin Red/White GMT 1CK65 
alarm fuses, they trigger an LED or audio alarm when Equivalent Series TPA 
they've blown to aid fuse replacement. 20A  NotRated 65V DC Cylindrical Мо Color Code ТРА 46Х91 
E:T-N — Fast Acting E:1-N 
ee BUSSMANN 
BUSSMANN Plug Fuses SERIES 
n = AC Voltage Rating 125VAC 1DCOS8 
Time-Delay Plug Fuses » Screw-In Body Style 
= AC Voltage Rating 125VAC . These are Type W fuses for 
= Screw-In Body Style protecting lighting, heating, and 
қ other residential and industrial Р 
These аге medium- to heavy-duty fuses for E Fits Fuse ltem Pkg. 
protecting residential or industrial electrical Circuits WIEIOHERIGIOES, They Amps „Block Style — Series No. Пу. 
circuits with motors, relays, or solenoids open within seconds of being ERSTER 
» Te ауз, : exposed to overloads and short  uwwalentSenes GW, W, W00 р 4 
These slow-blow plug fuses tolerate tempo- + era i onrejection 
rary inrush currents without opening 3W757 circuits. Also called fast-blow plug 24 Nonrejecton М 10010 4 
| fuses, they are highly sensitive EA Мопгајесіоп M pis 1 
Fits Fuse Item Pkg. Fits Fuse Item Pkg. i onrejection 
Amps Block Style Series Мо. — Qty. Amps Block Style Series Мо. — Qty. р dolus i НЫ; flow ee d 6A Nonrejection М X 6F467 4 
Time-Delay Plug Fuses Equivalent Series GTL, TL, TLO on t tolerate temporary overioai 8A Nonrejection М 1013 4 
Equivalent Series GSL, SL 20 Мопгејесіоп TL | 6F459 4 currents or power surges. 10A Nonrejection М 6F468 4 
15 Rejection SL 6F462 4 25  Nonrejection TL 6F460 4 
20 Rejection SL 6F463 4 30 Nonrejection TL 6F461 4 К 
30 Rejection SL 6F465 4 Equivalent Series S, SLO, SOO E:T*N 
Equivalent Series GT, T, TOO 1910 Rejection $ 10707 4 
Ho Nonrejection 10764 4 1и Rejection $ 10704 4 Plug Fuse Holders BUSSMANN 
ж Honrejection ign 4 ада eee 2 re 4-— | These carry screw-in plug fuses for overcurrent protection 
1 #0 Nonrejection 10755 4 3% Rejection 5 10222 1 of motor circuits and supplemental protection of residen- 
EN Monrejection Ты? 1 ii J ШЕ ion S 16226 1 tial and industrial branch circuits. They have a threaded 
3 : Nonrejection 10751 4 5 : Reiection 5 10720: 1 receptacle for the fuse and а lid that covers the fuse to 
3%о Nonrejection 10263 4 5910 Rejection 5 10230 4 protect against accidental contact with live clips. They're 
3% Nonrejection 10762 4 6% Rejection 5 10732 4 commonly used іп equipment such as pumps, power 
4  Nonrejection 10765 4 7 Rejection 5 16734 4 tool dU bl quip pumps, p 
47 Nonrejection 10766 1 8 Rejection 5 10735 4 0015, an owers. 
5 Nonrejection 10268 4 10 Rejection $ 16711 4 No. of No. of 
5%о Nonrejection 10769 4 12 Rejection $ 10712 4 Cover Unit Fuse On/Off No.of125V Max. Item 
6 Nonrejection 10770 4 14 Rejection $ 10213 4 Configuration Holders Switches Receptacles HP No. 
6% Nonrejection 10771 4 15 Rejection 5 107214 4 Plug Fuse Holders 
7 Nonrejection 102773 4 20 Rejection $ 10219 4 2% in Handy Box Type 
8 Мопгејесіїоп 10774 4 25 Rejection $ 10220 4 Integrated Receptacle 1 0 1 Yohp 1DH48 
9 Nonrejection 10776 4 30 Rejection 5 10722: 4 Integrated Switch 1 1 0 7 һр 1DH49 
10  Nonrejection 10254 4 Equivalent Series TC Plain 1 0 0 34 hp 10098 
12  Nonrejection 16755 4 25  Nonrejection ТС 10002 4 2% in Switch Box Type 
14  Nonrejection 10756 4 Integrated Receptacle 1 0 1 у hp 1DK48 
15  Nonrejection 3W757 4 4 in Square Box Type 1DH48 
20  Nonrejection 3W758 4 Integrated Switch 1 1 0 V» hp 10158 
25  Nonrejection 3W759 4 Plain 2 0 0 34 hp 1DN02 
30  Nonrejection 3W760 4 Plain 1 0 0 34 hp 10156 
Total Total 
#of Fuse #of Fuse 
Fuses Kit Amp Item Fuses Kit Amp Item 
Incl. Range Fuses Included Tool Included Мо. Incl. Range Fuses Included Tool Included Мо. x 
Glass Fuse Kits Midget & CC Class Fuse Kits = 
Fuse Series Included ABC, AGC, GJV, GMA, GMC, МПА, MDL, MDV Fuse Series Included FNQ, FNQ-R, KTK-R al 
(5) MDL %, М, 15, 94, 1, 1%, 2, veto 9 ҒМО-В 7, 1, 2, 3, 4, 5; (2) (1) FP-2 wu 
3, 4, 5, 6; (5) MDÀ 8, 10, 15, 20, 36 ад FNO, 10, 15, 20; (2) KTI-R Fuse Puller 16487 E] 
30; (5) MDV %, 1, 2, 3; (5) AGC 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30 = 
re а Ж E) 8E 10. 16, 20 Fuse Series Included FNQ-R, KTK-R, LP-CC 8 
veto 4,5,0, 7,8, ‚19,20, ENO-R 1 R (1) 6 in Wire 
270 30; (5) GMA М, %, 1, 2, 3, 4, 6; N 1EJ86 (3) FNQ-R %, 3, 5, 10; (3) i 
30A JOMA Ao ERN one 45 29  ÙP-CC 5, 10, 15, 20, 30: (3) Strippers, (1) — 4yygg 
MC 1, 2, 3, 4, 6; (5) GJV ¥%, 30A Fuse Tester/ 
1, 2, 3: (1) $-8202-2 Fuse Block: KTK-R 5, 10, 15, 20, 30 Puller 
(1) HTB-261 Fuse Holder; (1) i 
HTB-28M Fuse Holder; (2) 4121 Pere Series lashed FRN-R ЕТМ 
Fuse Clips; (1) ННВ Fuse Holder (2) FRN-R 3-2/10, 6%, 10 (2) No. 1 Gi 
Fuse Series Included ABC, AGC, GLH, GMA, MDL 32/10 REN. SH BUSSMANN 
БАСС VET 4, 6, 7,8, 28 io 100 18; 25; 35, 40, 50, 100; (3) Clamps; (2) No. уро Fuse SERIES 
n] (40) AGC 123 8:5) 100 ERN-R 20, 60; (4) FRN-R 2 Clip Glamps; 
0 н р 30; (2) 263-R Reducers (1) Fuse Puller H 
205 209 M 10, e (15) E. 219) None  1DW56 Fuse Series Included FRN-R, FRS-R Assortment Kits 
' HEY 3) FRN-R 10, 15, 20, 25, 30, "m А 
(10) MDL 1, 2, 3 (15) GLH 10 to 9) 100; (3) FRS-R 10, 15 (1) FP-2 Fuse These kits include multiple fuses of 
7: (5) GMA Y» 1,2, 3.5 39 400A 20,30, 60, 100:(1) 2638 fuler (1) 6 in 4YYSl different styl j 
Fuse Series Included ABC, AGC, GMA, GMC, MDA, MDL Reducer: (1) 663-R Reducer Wire Strippers ifferent styles, series, or amperage 
9 (ы БУ d 550 | 9 Fuse Series Included LPJ ratings for use in new installations or 
ию Ж%,1,1%,2,2%,3,4,5,6, (1) FT-3 Fuse ав 510 (3) LPJ-SP3,5,6,10,15, — i (188i as replacements for blown or faulty 
260 20А 7,8 10,15 2 20; АҒЫ DAS | Fuller; (1) 6 in 4YY88 100A 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100 (1) Fuse Puller fuses. They help reduce downtime by 
2... Рет Fuse Series Included LPN-RK, LPS-RK providing a supply of commonly used 
15, 20; (5) ABC 5, 10, 12, 15, 20 (3) LPN-RK-10SP, 15, 20, 25. (уу FP-2 Fuse fuses for maintaining overcurrent 
зә 1010 30,60, 100; (3) LPS-RK-10SP, Pilier: (1) 8% in 4YY92 қ : 
100A 15, 20, 30, 60, 100; (1) 263-R "ег (16951 protection on electrical systems and 
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Reducer; (1) 663-R Reducer 


equipment. 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. =F 
Fuses Details on page А1. E 


E:T*N 
BUSSMANN 
SERES 1-POLE | 2-POLE | 3-POLE 
1 Ат Voltage Connector Visual Item Item Item 
Finger-Safe Range Rating Type Indication Series No. No. No. 


Finger-Safe Fuse Blocks for UL Class J Fuses 
Fuse UL Class J, Compatible Fuse Series A4J, AJT, DFJ, 
13M216 HSJ, JKS, JLS, JTD, JTD-ID, LDFJ, LPJ, LPJ-I 


Fuse Blocks 
These are IP20-rated blocks that 


| : 0t030A 600VAC/DC  BoxLug indicating СН_ [497014 [497016] 492018 
enclose fuses to protect against acci- 01030A _ 6007 АС/ОС BoxLug Nonindicating JT |5КК55| — | — 
dental contact with live wires, clips, and 01030A  600V AC/DC Box Lug Indicating JT 5KK57 | — — 

| icatina- 01030А 600VAC/DC Вохид  Nonindicatin CH 497013 4971/15 492017 
terminals. Indicating Style fuse blocks 31t060A —600VAC/DC Вох т Indicating 1 CH — |49ZU20|492U22 | 497024 
have a visual indicator to make it easier 311060A  600VAC/DC BoxLug  Nonindicaing Л | 5KK58 | — | — 
to identify blown fuses for replacement. 311060А 600/ AC/DC Box Lug Indicating JT 5KK58 


311060А  600V AC/DC Box Lug Копіпаісайп0 CH 497019 497021 497023 
Amp Voltage Connector Visual а pi pon Fuse UL Class J, Compatible Fuse Series FCF, TCF 

5 Paar Қ 010 30A 600V AC/300V DC BoxLug Nonindicating — TCFH | 5CFK0 -- = 
Range Rating Те тте i eO Series | Ng. LL No) No. 3110604 — 600VAC/DO  BoxLug  Nonindicaüng  TCFH |2AAPS| — | — 


Finger-Safe Fuse Blocks for Midget Fuses indicati — = 
Fuse UL Class Midget, Compatible Fuse Series А600, AGU, ATM, ATQ, BAF, BLF, BLN, GT to OD A ECOU ACOG box tug Nonindicating. ТОС | 2AARt 
FLM, FLQ, FNM, FNQ, FWC, GGU, HC10S, KLK, KLKD, KLM, КТК, OTM, TRM Finger-Safe Fuse Blocks with Disconnect Switches 

2 ы 2 2 з 2 з d 2 2 2 2 Fuse UL Class CC, Compatible Fuse Series ATDR, ATMR, 


0to30A 600V AC/DC A Nonindicating CHM 13М221 13М223 13М225 АТОВ, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R, LP-CC 
Clamp — 01030А 600V AC/300V DC Box Lug ndicating OPM-1038| — — |4СХ78 
01030A — 600VAC/DC  Spadelug Indicating CHM |13М222 13M224 13M226 0t030A 600V AC Box Lug ndicating CCP  |14L599 141501 141602 
01030А 600/ АС006 Boxlug Indicating OPM-1038) — — | 4CX73 0 to 30 A 80V DC Box Lug ndicating CCP 1416806 — = 
Finger-Safe Fuse Blocks for UL Class CC Fuses Oto 30A 600V AC/300V DC Вох Lug. ndicating ОРМ-1038 — — 4CX77 
Fuse UL Class CC, Compatible Fuse Series ATDR, ATMR, Fuse UL Class CF, Compatible Fuse Series TCF | 
ATOR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R, LP-CC 61 to 100A 600V AC Box Lug ndicating CCP — — [141616 
: : corr САПЫ Fuse UL Class J, Compatible Fuse Series TCF 
010 30А 600VAC/S00V DC spade Lug Nonindicating СНОС — 13М217 13М219 010 30 À 600V AG Box Lug ndicating CCP 1141608 141609 | 141610 
Clamp/ ES 3110604 600/АС Box Lug ndicating CCP 141611 141612 141613 
00304 600/АС/00 рабе Lug Nonindicating СНОС 49708 — | — 61101004 600/ AC Box Lug Indicating СОР |141614 141615: - 
Clamp/ Ts Fuse UL Class Midget, Compatible Fuse Series А600, AGU, ATM, АТО, BAF, BLF, BLN, 
Oto 30A 600VAC/S00VDC corte Lug Indicating CHCC 13М216 13M218 13M220 FLM, FLQ, FNM, ЕМО, FWC, GGU, HC10S, KLK, KLKD, KLM, KTK, OTM, ТАМ 
0t030A . 600V AC/DC Box Lug Indicating ОРМ-1038  — = 4CX75 Oto 30A 80V DC Box Lug ndicating CCP 141607 — — 
01030A 600У АС/ОС | BoxLug Indicating ОРМ-1038 — — | 4CX76 0to 30A 240V AC Box Lug ndicating CCP |141603 |141604 | 14L605 
1-POLE |2-POLE| 3-POLE 
Voltage Connector Mounting Item Item | Нет 
Amp Range Ratin Type Style No. No. No. 
ЕЛ»М Fuse Blocks for Class J Fuses 
Compatible Fuse Series A4J, AJT, DFJ, HSJ, JKS, JLS, JTD, JTD-ID, LDFJ, LPJ, LPJ-I 
BUSSMANN 010304  600VAC/300V DC ^ Boxlug Bolt-Down; DIN Rail | 40LG78 401079: - 
SERIES 0to30A 600V AC/300V DC Pressure Plate Bolt-Down; DIN Rail | 40LH04 40LG99 40LH23 
01030A  600VAC/300V DC Screw Bolt-Down: DIN Rail | 40LH05 492064 40LG64 
Fuse Blocks 3110604 600VAC/300V DC Box Lug Bolt-Down: DIN Rail 401690 40LG88 401697 
61 ї0 100A 600VAC/300V DC Вох Сид Bolt-Down; DIN Rail | 39P398 |39P399  39P401 
i | ; i 101 to 200 A 600V AC/300V DC BoxLug Bolt-Down; DIN Rail | 39P402 |39Р403 39P404 
Provide a single unit for holding one 201 to 400 А 600V AC/300V ОС Box Lug  Bolt-Down: DIN Rail | 39P405 |39Р406 39P407 
or more fuses. They have an open top 401 to 600 А 500 АСЗ x Вох Сид Bolt-Down; DIN Rail | 39P408 39Р409 39P410 
i Fuse Blocks for Class RK1 & RK5 Fuses 
for m ess to fuses, clips or studs for Compatible Fuse Series A2D-R, A2K-R, FLNR, FRN-R, 
securing fuses within the block, and KLNR, KTN-R, KWN-R, LLNRK, LPN-RK, TR-R 
i i ircui 0t030A 250V AC/125V DC Pressure Plate Bolt-Down; DIN Rail | 40LG83 |40LG69| 40LG73 
terminals for connecting to the circuit. 01030А 250VAC/25V DC Вохид Bolt-Down; DIN Rail | 40LH34 40LG74 40LH25 
1-POLE |2-POLE| 3-POLE Oto 30A 250V AC Screw Bolt-Down; DIN Rail | 4921/33 4971/34 4971/35 
Voltage Connector Mounting Item | Item | Item 31t0 60 А 250V AC/125VDC  Boxlug Bolt-Down; DIN Rail | 40LH32 40LG94 40LH19 
Amp Range Rating Type Style No. No. No. 61to 100A 250V AC/DC Boxlug Bolt-Down; DIN Rail | 39P346 |39Р347 39P348 
Fuse Blocks for Class CC Fuses 10110 200A 250V AC/DC Box Lug Bolt-Down; DIN Rail | 39P349 39Р350 39P351 
Compatible Fuse Series ATDR, ATMR, ATOR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R, LP-CC 201 to 400A ^ 250V AC/DC Box Lug _Bolt-Down; DIN Rail | 39P352 39P353 39P354 
0to30A 600V AC/300V DC Pressure Plate Bolt-Down; DIN Rail | 40LH16 40LH14| 40LHO8 401 to 600A ^ 250V AC/DC Box Lu Bolt-Down; DIN Rail | 39P355 39Р356 39P357 
01030А 600V AC/DC Вох Lug Вой-Помп; DIN Rail | 492796 497744 — Compatible Fuse Series AGD-R, AGK-R, FRS-R, KLSR, KTS-R, KWS-R, LLSRK, LPS-RK, TRS-R 
Pressure Plate Oto30A  600VAC/300V 00 BoxLug  Bolt-Down; DIN Rail | 401661 401677 401660 
0t030A 600VAC/DC with Quick — Bolt-Down; DIN Rail | 492797 497001 497003 Oto 30 A 600V AC Screw —  BoltDown; DIN Rail | 492136 | — | 492137 
can rwr ra ЕЕЕ 
Screw with я қ 0 ox Lug olt-Down; ail | 4 4 4 7 
01030A 600/АС/006 Quick Connect Bolt-Down; DIN Rail | 497798 492002 492004 6110 100 А 600VAC/300V DC Вохид Bolt-Down; DIN Rail | 39P378 |39Р379 39P380 
01030A 600VAC/300VDC  Boxlug  BoltDown; DINRall | — — |01068 101 10200 А 600V AC/300V DC Вох Сид Bolt-Down; DIN Rail | 39P381 39Р382 39P383 
Fuse Blocks for Class G Fuses 201 to 400 A 600V AC/300V DC BoxLug Bolt-Down; DIN Rail | 39P384 |39Р385 39P386 
Compatible Fuse Series AG, SC, SLC 401 to 600 A 600v КОЗИМ DC BoxLug Вой-Оомп; DIN Rail | 39P387 | — | 39P389 
Screw with Fuse Blocks for Class T Fuses 
010 15А 600V AC/170V DC gai’ Connect Bolt-Down 1DP74 10715 1EK92 Compatible Fuse Series A3T, ЫН, JLUN, TJN 
Screw with 0 to 30A 300V AC/DC Box Lug Bolt-Down -- [2GWA5| 2GWA6 
20A 600V AC/170V DC o e Connect Bolt-Down 1DP77 | — | 1ЕК95 311060 A — 300V AC/DC Box Lug Bolt-Down — —Hpmi — 
Screw with 3110 60А 300V АС/160/ DC Вох Lug Bolt-Down E — | 10Х10 
2510304 480V AC/300V DC quick Connect | Bolt-Down 1DP80 10721 1EK98 6110100A 300V AC/DC Box Lug Bolt-Down 2GWA9 2GWC1 92/38 
Box Lug with 101t0200A 300/ AC/DC Box Lug Bolt-Down 2GWC4 | — | 2GWC5 
311060А 480V AC/300V DC Retaining Clip _Bolt-Down — | — | 1DP89 “01106004  300VAC/DO  BoxLug Bolt-Down iCP53 | — | — 
Fuse Blocks for Class H & K Fuses Compatible Fuse Series AGT, JJS, JLLS, LPT 
Compatible Fuse Series NLN, NON, OT, REN, RF, RLN 0t030A  600/ AC/DC Screw Bolt-Down 492V39 |492V40| 492V41 
01030A  250VAC/125V DC Вохид Bolt-Down; DIN Rail | 401659 401Н10/ 40LH20 i 0 DA gay ACDC Box Lug Bo Down 21% TM T 
Screw with қ " 0 ox Lug olt-Down 
01030А 250V AC/125V DC quick Connect Bolt-Down; DIN Rail | 40672) — | — 6110 100A  600VAC/DC Box Lug Bolt-Down 2GWC2 2GWC3| 1ЕМ61 
01030A  250V AC/125V DC Pressure Plate Bolt-Down; DIN Rail | 401НТ1 40LG76 40LH18 101 to 200A ^ 600V AC/DC Box Lu Bolt-Down TEK69 | — — 
01030A  250VAC/125bVDC Screw Bolt-Down; DIN Rail | 40LH22 401067 401Н09 Fuse Blocks for Midget Fuses 
3110 60A 250V AC/125VDC Вохид Bolt-Down; DIN Rail | 401695 40LG84 40LH12 Compatible Fuse Series AGU, ATM, ATQ, BAF, BLF, BLN, FLM, FLQ, 
Е to 100A UL x m Box Lug Boli-Down 39P334 EHE FNM, FNQ, GGU, HC10S, KLK, KLKD, KLM, En. OTM, TRM 
to 5 ox Lug olt-Down — 5 crew wi Е 2 i = 
i 0 0 200 А 250 А Box Lug 5 0 D ОП 396557 30P338 200038 0to30A 600V AC/300V DC ше Connect Bolt-Down; DIN Rail | 40LG86 40LH13 
to ох Lug olt-Down i Crew wi i i " = = 
40110 600A. 250V AC Box Lu Boli-Down — | — 139Р345 01030A 600V AC/DC quick Connect Bolt-Down; DIN Rail 497009 
Compatible Fuse Series NLS, NOS, OTS, RES, RFS, RLS 0 to 30 A 600V AC/DC Box Lug Bolt-Down; DIN Rail | 492007 492008 497010 
0to 30A 600V AC Pressure Plate Bolt-Down; DIN Rail | 40LG75 401Н30 40LG96 Pressure Plate г 
01030А 600V AC Box Lug Bolt-Down; DIN Rail | 40LH26 401Н17 401081 0to 30A 600V AC/300V DC with Quick — Bolt-Down; DIN Rail | 40LG58 | — | 40LH15 
Oto 30A 600V AC Screw Bolt-Down; DIN Rail | 40LH28 497058 401691 E Connec 
31 to 60A 600V AC Вох шд Bolt-Down; DIN Rail | 401062 401692 40LH36 Glass & Ceramic Fuse Blocks 
61 to 100 A 600V AC Box Lug Bolt-Down 39366 39P367| 39P368 Compatible Fuse Series 311, 312, 313, 314, 315, 322, 326, 3AG, ABC, ACG, 
101to200A  600У AC Box Lug Bolt-Down 39P369 | — | 39P371 GAB, GBB, GDL, GDV, GGC, GSA, MDA, MDL, MDQ, MDV, MDX, MMB 
20ito400A GO0V AC Box Lug Bolt-Down 39P372 | — | 39P374 0to30A 300V AC/DC Screw Bolt-Down 16743 |1DK46| 10155 
401 to 600 A 600V AC Box Lug Bolt-Down 39P375 | — = 01030А 300V AC/DC — Quick Connect Bolt-Down 10742 = = 
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In-Line Fuse Holders 


These are wire-mounted holders that g 
connect anywhere along a circuit to 


1CV50 


protect specific lines. They allow these t? 
lines to be isolated in the event of = = | 
a fault so that the rest of the wiring 
system won't be affected. м 
No. of Voltage Connector Fuse Block Item 
Poles Атр Range Rating Type Design No. 
In-Line Fuse Holders for Class CC & Midget Fuses 
Compatible Fuse Series AGU, ATM, ATQ, BAF, BLF, BLN, FLM, FLQ, 
FNM, FNQ, GGU, HC10S, KLK, KLKD, KLM, КТК, OTM, ТЕМ 
1 0 to 30A 600V AC/DC Crimp Non-Breakaway 1BW56 
1 0to30A 600V AC/DC Crimp/Setscrew Breakaway with Boots 10/50 
1 0to 30A 600V AC/DC Crimp Breakaway with Boots 6Р453 
1 Oto 30A 600V AC/DC Crimp/Setscrew Non-Breakaway 497052 
2 0 to 30 A 600V AC/DC Crimp Non-Breakaway 497055 
2 01030А 600V AC/DC Crimp Breakaway with Boots 497056 
In-Line Fuse Holders for Glass & Ceramic Fuses 
Compatible Fuse Series 311, 312, 313, 314, 315, 322, 326, 3AG, ABC, ACG, 
GAB, GBB, GDL, GDV, GGC, GSA, MDA, MDL, MDQ, MDV, MDX, MMB 
1 0to 15A 32V AC/DC Wire Leads Non-Breakaway 1DL30 
1 0to20A 250V AC/125V DC Crimp Non-Breakaway 1DD10 
Compatible Fuse Series SFE-20 
1 0 to 20 À 32V AC Wire Leads Non-Breakaway 1DL29 
ЕТМ ne 
BUSSMANN 7 
SERIES 
Panel-Mount Fuse Holders 
These fuse holders have a cylindrical body that houses fuses and fits 
into electrical control panels and enclosures. 
Voltage Connector Mounting Item 
Amp Range Rating Type Fuse Cap Style Hole No. 
Panel-Mount Fuse Holders for Class CC & Midget Fuses 
Compatible Fuse Series AGU, ATM, ATQ, BAF, BLF, BLN, FLM, FLQ, 
FNM, FNO, GGU, HC10S, KLK, KLKD, KLM, KTK, OTM, TRM 
Oto 15А 600V AC Vain Quick Connect Screw Knob lV&india 497/62 
0 to 30A 600V AC/DC Yin Quick Connect — Screw Knob %inx Asin  1DW14 
0to30A 600V AC/DC YA in Quick Connect — Screw Knob 17% in dia 6F455 
Oto 30A 600V AC Yin Quick Connect — Screw Knob 17% іп іа 497060 
Panel-Mount Fuse Holders for Glass & Ceramic Fuses 
Compatible Fuse Series 215, 216, 217, 218, 235, 239, GDA, GDB, GDC, 
GDG, GGM, GMA, GMC, GMD, GSB, GSC, GSD, GSF, S500-506 
01016А 2501 AC/32V DC еіп Quick Connect — Knob Style 1⁄2 in x *%a in dia 6F456 
Compatible Fuse Series 311, 312, 313, 314, 315, 322, 326, 3AG, ABC, ACG, 
GAB, GBB, GDL, GDV, GGC, GSA, MDA, MDL, MDQ, MDV, MDX, MMB 
01015А _ 250V AC/125V DC Solder Bayonet Knob Эіпх3/чіп 10/80 
00 15А  250VAC/T25V DC іп Quick Connect Bayonet Knob іп х 1%2 india 10/90 
01020А  250VAC/125V DC 1⁄4 іп Quick Connect Bayonet Knob іп x 1%2 india 10/89 
0to020A  250VAC/125V DC %e in Quick Connect Screw Knob — 2 іп х 2%64 in dia 10027 
0to20A 250/А0/125/00  FhtAnoe п screwknob Yin x2%« in dia 10033 
0to20A  250VAC/125V DC Міп Quick Connect Screw Knob іп х 9; in dia 10047 
0to30A 250/АС/125/ DC Solder Bayonet Knob in x 1952 in dia 6Ғ457 
Panel-Mount Holders for Glass & Ceramic Fuses with Knoh 
Compatible Fuse Series GLQ, GMQ 
0 to 1 6/10 A 300V AC Wire Leads = % in x %4 in dia 1CW02 
0 to 3 А 300V AC Wire Leads — 7% in x 4%a in dia. 1CWO5 
Oto5A 300V AC Wire Leads = % in х *%a in dia 1CW06 
0 to 6 МА 300V AC Wire Leads — 7% in x 4%a in dia. 1CW07 
0to 10A 300V AC Wire Leads — 7% in x 4%а in dia. 1CW04 
0to 2A 300V AC Wire Leads = 7& in x *%a in dia. 1CW03 
Compatible Fuse Series GLR, GMF, GRF, LGR, LMF, SLR, SMF _ 
010 12А 300V AC Wire Leads % in x “%4 іп dia 1CW08 
010 15A 300V AC Wire Leads — % in x 4% in dia 492057 
Fuse ETN е 
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Adapt lower-rated fuses to fit 
higher-rated fuse blocks, fuse 


holders, and fused disconnect Max. Max. Fits Fuse 
switches. They're used on fuses Amp Range Amps Voltage Віоск Style 
Fuse Reducers 
of the same class and voltage ог Fuse Class H, K 
when switching from higher Oto30A 60А 250/АС Nonrejection 
0to30A 60А 600\/ АС Nonrejection 
amperage to lower amperage “3110604 100A  250VAC Nonrejection 
ings. in- 31t060A 100A 600/АС Nonrejection 
ratings These reducers main For Fuse Class AKI, RKS 
tain a strong electrical contact 01030A 100A  600VAC Rejection 
to help ensure proper fuse 0t030A 60А 250VAC Rejection 
А ; 0to30A 60А 600/ АС Rejection 
operation. UL Listed and CSA — “370604 100A  600VAC Rejection 
Certified. 31t0 60A 200A  600VAC Rejection 
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Item 
No. 


6F448 
6F451 
6F450 
6F452 


1EN80 
1DH24 
1DX81 
1EP28 
1EV68 
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Fuse Block Covers 


These covers fit over fuses in open fuse blocks to protect against accidental 
contact with live wires, clips, and terminals. 
Nonindicating 


Item 
No. H 


Indicating 
Item 
Amp Range For Use With H No. 
CVR Fuse Block Covers 
For Fuse Class CC and Midget 
Qto30A Bussmann Blocks with Quick-Connect Terminals 
010 30A Bussmann Blocks without Quick- 
Connect Terminals 
For Fuse Class H, RK5 and RK1 
0 to 30A Most Brands of Fuse Blocks 
Most Brands of Fuse Blocks 
Most Brands of Fuse Blocks 
Most Brands of Fuse Blocks 
HM60100-1CR, HM60100-2CR, HM60100-3CR, 29 in 
RM60100-1CR, RM60100-2CR, RM60100-3CR | ^ 
HM25100-1CR, HM25100-2CR, HM25100-3CR, 28in 
RM25100-1CR, RM25100-2CR, RM25100-3CR | ^ 
HM25200-1CR, HM25200-2CR, HM25200-3CR, 
RM25200-1CR, RM25200-2CR, RM25200-3CR 
HM60200-1CR, HM60200-2CR, HM60200-3CR, 36in 
RM60200-1CR, RM60200-2CR, RM60200-3CR | “ 
HM60400-1CR, HM60400-2CR, HM60400-3CR, 46 in 
RM60400-1CR, RM60400-2CR, RM60400-3CR | * 
HM25400-1CR, HM25400-2CR, HM25400-3CR, 46 in 
RM25400-1CR, RM25400-2CR, RM25400-3CR | * 
401 to 600 A HM60600-1CR, HM60600-2CR, HM60600-3CR, 
RM60600-1CR, RM60600-2CR, RM60600-3CR 
For Fuse Class J 
0 to 30A Most Brands of Fuse Blocks 
31 to 60 A Most Brands of Fuse Blocks 
61 їо 100А JM60100-1CR, JM60100-2CR, JM60100-3CR 
0 200A JM60200-1CR, JM60200-2CR, JM60200-3CR 
0 400A JM60400-1CR, JM60400-2CR, JM60400-3CR 
401 to 600A JM60600-1CR, JM60600-2CR, JM60600-3CR 
SAMI Fuse Block Covers 
For Fuse Class CC and Midget 
Oto 100A Most Brands of Fuse Blocks 
For Fuse Class H, J (600V AC), K5, RK5 and ВК1 (250V AC) 
0 to 60A Most Brands of Fuse Blocks 
For Fuse Class H, K5, RK5 and RK1 
0 to 30 A Most Brands of Fuse Blocks 
31 to 60 A Most Brands of Fuse Blocks 
For Fuse Class H, K5, RK5 and RK1 (250V AC), T (600V AC) 
Oto 30 A Most Brands of Fuse Blocks 


3.7 in 
3.7 in 


40LG80 
40LH02 


3.7 in 
3.7 in 


40LH31 
40LG85 


3.9 in 
1.2 in 
42 in 
1.2 in 


40LG66 
40LG63 
401Н03 
40LH35 


39P390 


3.9 in 
1.2 in 
4.2 in 
1.2 in 


2.9 in 


40LH06 
40LH29 
40LG65 
40LH27 


61 to 100A 39P394 


61 to 100 A 39P358 | 2.8in 39P362 


o 200 A 3.7in 39Р359 3.7in 39P363 


o 200A 39P391  3.6in 39P395 


o 400A 39P392  4.6in 39P396 


o 400A 39P360  4.6in 39P364 


6.0in 39P393 | 6.0in 39P397 


4.3 in 
72in 
2.9 in 
3.6 in 
4.6 in 
6.0 in 


40LG70 
40LH33 
39P411 
39P412 
39P413 
39P414 


4.3 in 
1.2 in 
2.9 in 
3.6 in 
4.6 in 
6.0 in 


40LH07 
40LG98 
39P415 
39P416 
39P417 
39P418 


26464 |3.82in 26462 


5.02in 2F986 


1.03 in 
82 


26442 
26454 


3.82 in 


26470 
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Fuse Pullers 


Safely remove fuses from blocks and holders without breaking them. 


Overall Item 
Length Color For Use With Material Brand No. 
Small Fuse Pullers 
2in Yellow Glass Tube and ATC Fuses Nylon Bussmann 5КК54 
i Fuse Types 0-30, 600V or 0-60, 
5in Blue 250V, i34 in to 1346 in dia Fuses Nylon Bussmann  6F446 
тіп White For 0 to 60A T-Tron Fuses Nylon 5 Bussmann 18781 
А A ndi High-Dielectric, Glass- 
5in Yellow For 250V, 94» in to % in = Fuses Filled Polypropylene DEAL 39М412 
А For 0 to 30A/250V, % in 
5in Yellow to V^ in dia Fuses Nylon DEAL 39М415 
Medium Fuse Pullers | СЕЗЕ 
7TWin Gray 1 py EE Nylon Bussmann  6F447 
А А in di High-Dielectric, Glass- 
7%in Yellow Ve in to 1 in dia Fuses Filled Polypropylene DEAL 3KUU6 
Medium Fuse Pullers Wiest Lights 
; Pulls ?^6 in to 1 in dia Fuses , 
7%in Yellow 400A/250V and 60А/600// Fuses Nylon DEAL. 38N414 
Large Fuse Pullers А шыл 
7%in Gray 1% in to 27% in dia Fuses Nylon Bussmann 18780 
1134in Yellow — %into 2% in dia Fuses БЕТІ | DEAL — 1HCH1 
7 Yain Yellow %c in to 1 in dia Fuses Nylon DEAL 3KUU8 
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Circuit Breakers Details on page А1. 
1-POLE 2-POLE 3-POLE 1-POLE 2-POLE 3-POLE 
Amps Brand Series | Item No. | Item No. | Item No. Amps Brand Series | Item No. | Item No. | Item No. 
C-Curve 60A Siemens 55/4 | 30YA02 | 30YC20 | 30YC29 
0.03 А Siemens 55М — 30YC78 = 63A Siemens 55/4 | 30YA05 = 30YC02 
0.3A Siemens 55.4 | 30YC47 — 30YC27 Schneider 
0.3A Siemens  55J4 30YD16 ӨЗА Еесійс  CÓ0BP| 482M28 | 482M46 | 482M63 


0.5A Siemens 55.4 | 30XZ54 | 30YA79 | 30YD54 D-Curve a 
0.5A Siemens 55.4 | 30YC41 | 30YC74 | 30YD10 0.3A Siemens 5504 | 30Х769 — E 


Schneider a a, 0.3A Siemens 55Ј4 | 30YC64 = = 
05А “Electric 0608Р 482M29 0.5A Siemens 55.4 | 30XZ55 | 30YA87 | 30YC31 
1A NU Бағ Bs bu Н 1 avo 0.5A Siemens 55/4 | 30YC59 | 30YC91 | 30YD30 
1A iemens J Schneider 
1A Siemens 5544 | 30YC37 | 30YC70 | — 05А “Electric СОВР 482M81 | — = 


Schneider Siemens _5SJ4 | 30Х749 — 30YD26 
1A “Electric СООН] 482M12 | 482M30 | 482М47 Eaton ҒА7-МА 19ҮЕ99 | 19YG36 | 19YG72 


1A 

1A 
1.6A Siemens 55.4 30YC48 | 30YC79 | 30YD17 1A Siemens 5SJ4 | 30YD45 — — 
1.6A Siemens 55Ј4 | 30XZ70 30YA82 | 30YC28 1A Schneider CGOBP| 482М64 | 482M82 | 482M99 


2A Siemens 5614 30XZ48 | 30YC71 | 30YA94 Electric 

2A Eaton  FAZ-NA| 19YF82 | 19YG19 | 19Ү655 16А Siemens 554) 30XZ71 | 30YA91 | 30YD37 
2A Siemens 5544 | 30YC38 — — 1.6A Siemens 55Ј4 | 30YC65 — == 
2А ӘНШІСІ C60BP| 482M13 | 482M31 | 482M48 2A UE C60BP| 482M65 | 482M83 | 482N01 
3A Eaton  FAZ-NA| 19YF83 | 19YG20 | 19YG56 2A Siemens 55J4 | 30XZ50 = 30YD27 
ЗА Siemens 55/4 | 30XZ51 | 30YA77 | 30YA95 2A Eaton  FAZ-NA 19YG01 | 19YG37 | 19YG73 
3A Siemens 55.4! 30YC39 | 30YC72 = 2A Siemens  5SJ4 | 30YD46 — = 
aa Schneider ceogp| agzm14 | 482M32 | 482M49 -3A Siemens. 5SJ4 3005: - | 30YD28 
4A Eaton  FAZ-NA| 19YF84 | 19YG21 | 19YG57 ЗА “Electro 0608Р | 482M66 | 482M84 | 482N02 
4A Siemens 55.4 | 30XZ45 | 30YC73 | 30YA96 3A Eaton  FAZ-NA| 19YG02 | 19Y638 | 19YG74 
4A Siemens 5534 | 30YC40 E = 3A Siemens 5SJ4 | 30YC57 — = 
ад Schneider ceggp) 482М15 | 482M33 | 482M50 4A Siemens 55/4 30Х753 = 30YD29 

Electric Schneider 


5A Eaton  FAZ-NA| 18ҮҒ85 | 19YG22 | 19/68 “А “Electric С60В8Р 482M67 | 482M85 | 482N03 
Schneider " 4A Eaton FAZNA 19Ү603 | 18Y638 | 18Y675 
5A Sgueider coop asami | 482M34 | авом 41^ Eaton АЕНА 19/003 | 19YG 


БА Siemens 55.4 | 30YC45 = == БА Siemens  5SJ4 | 30XZ64 — 30YD34 
БА Siemens 55/4! 30XZ63 | 30YC76 | 30YA99 5A Eaton ҒА7-МА 19YG04 | 19YG40 | 19YG76 


6A Eaton FAZ-NA| 19YF86 19YG23 19YG59 Schneider 
aOYATS 6A Siemens 564 | 30XZ47 | — | 30YA97 5А Electric СОВР 48268 | 482M86 | 482N04 
6A Siemens 5534 | 30YC42 = = БА Siemens 55.4! 30YC62 E = 
Schneider 6A Siemens 55.4 30Х757 — 30YD31 
8A Electric COOBP Аа 482M93 Бы 6A Eaton FAZ-NA| 19YG05 | 19YG41 19YG77 
7A Eaton FAZ-NA| 19YF87 19YG24 | 19YG60 Schneider 


8A Eaton  FAZNA| 19ҮҒ88 | 19YG25 | 19YG61 бА “Electro 0608Р 482M69 | 482M87 | 482N05 
ВА Siemens 564 | 30YC43 | .— — ТА Eaton  FAZNA| 19/006 | 18YG42 | 19/078 
ВА Siemens 554 | 30XZ58 |  — | 30YC26 8А Eaton  FAZNA| 19YG07 | 19YG43 | 19YG79 


8A Schneider ceogp| 482018 | 482M36 | 482M53 — 5^ Siemens. 554 | 30XZ59 | — | 30YD32 
E:T-N 10A Eaton  FAZ-NA| 19YF89 | 19YG26 | 19YG62 8А “Electro СОВР, 482M70 | 482M88 | 482N06 
a i 10A Siemens  55J4 | 30XZ61 | 30YC75 | 30YA98 Schneider 
SIEMENS BUSSMANN Scbneider 10A Siemens 56/4 | 30YCM | — = 10A “Electric 060ВР) 482M71 | 482M89 | 482N07 
UL AUS сш US 4 0T E B mor IE 
СШ 1ЗА Eaton  FAZNA| 19YF90 | 18YG27 | 19YG63 10А Siemens 55.4 | 30ҮС61 | — = 
P 13A Siemens 55.4! 30XZ66 | 30YC77 | 30YA26 13A Siemens  5SJ4 | 30XZ67 — 30YD35 
rotectors 13A Siemens  55J4 | 30YC46 - - 13A Eaton  FAZ-NA| 19YG09 | 19YG45 | 19YG81 
Tw 15A Siemens 5514 | 30XZ75 | 30YC8i | 30YA28 13A Siemens 55.4 | 30YC63 = = 
= B curve = magnetic trip between 3.2 15A Eaton FAZ-NA| 19YF91 | 19YG28 | 19Y864 15А Siemens  59J4 | 30XZ76 |  — | 30YD38 
and 4.8 times rated current (computer, 15A Siemens 55/4 | 30YC50 = 30YD19 15A Eaton FAZ-NA| 19YG10 | 19YG46 | 19YG82 
electronic, and generator applications) 15A pd C60BP| 482M20 | 482M38 | 482M55 15А Sennelder C60BP| 482M72 | 482M90 | 482N08 
= C curve = magnetic trip between 7 and 10 times -16A Siemens 554 | 30YC49 | — E 15A Siemens 5504 | 30YC65 | — = 
rated current (general purpose applications) 16A Siemens 55.4 30Х746 | 30YA16 | 30YA27 16A Eaton ҒА7-МА 19YG11 | 19YG47 | 19YG83 
= D curve = magnetic trip between 10 16A Siemens 56.44 | 30YA08 | 30YC80 - 16A Siemens 55/4 | 30XZ73 = 30YD51 
= mag p 16A Eaton ҒА7-МА 19YF92 | 19YG29 | 19YG65 20А Siemens 55.4 | 30Х779 = 30YD39 
and 14 times rated current (motors, 20A Siemens _5SJ4 | 30YC51 — 30YD20 20A Eaton ҒА7-МА 19YG12 | 19YG48 | 19YG84 
transformers, and similar applications 20A Eaton  FAZ-NA  19YF93 | 19YG30 | 19YG66 20А Siemens 55.4 | 30YC67 = - 
өшін МИЗ арр ) : 20A Siemens 554 30Х278 | 30YC82 | 30YA29 ^ ^, o, Schneider совр 482M73 | 482M91 | 482N09 
These miniature circuit breakers are UL489 listed for 294 Schneider ceopp| 482М21 | 4s2M39 | 482M56 Electric 
use as branch circuit protection or as supplementary 56 ce —— 25A 5 Ea оп FAZ-NA, 19YG13 | 19YG49 | 19YG85 
М а . " J == = chneider 
electrical protection. Also known as branch circuit 25A Siemens 554  30YD43 — 30YA30 25А Epio COOBP| 482M74 | 482M92 | 482N10 
overcurrent devices, they open the circuit upon 25A Eaton  FAZNA| 19YF94 | 19YG31 | 19YG67 25A Siemens  5SJ4 | 30XZ82 — 30YD40 
i ircui Schneider 25A Siemens 5SJ4 | 30YD48 — — 
overload or in the event of a short circuit to protect 25A “eume CG0BP| 482M22 | 482M40 | 482M57 SUA Ею ТАЛМА -19Y614 | dSYGSU ШЕГІ 
equipment from damage. Mount these circuit break- зод Siemens 564 | 30YC53 | — | 30YD22 30A Siemens 554. 30XZ85 |  — | 30YD4i 
ers on standard 35mm DIN rail in control panels 30A Siemens 55.4 | 30XZ84 | 30YC83 | 30YA31 Schneider 
s 30A Eaton  FAZ-NA| 18YF85 | 19YG32 | 19YG68 SOA Electric  CO0BP| 482M75 | 482M93 | 482N11 
motor control centers, panelboards, and other low 4 : - 
А duis. 30A Schneider CG0BP| 482M23 | 482M41 | 482М58 30A Siemens 55.4 | 30YC68 — — 
voltage electrical applications. Ч Electric 32A Eaton ҒА7-МА 19YGi5 | 19YG51 | 19YG87 
Я " 32A Eaton  FAZ-NA| 19YF96 | 19YG33 | 19YG69 32A Siemens  55J4 | 30XZ87 = 30YD42 
РЕР LEOLE ie "m hae ^s 32A Siemens 56.4 | 30YD44 | 30YA19 | 30YA32 35А Siemens 564 | 30XZ90 | — = 
Amps _ Brand — Series| Мет No. | Item No. | Hem No. 32A Siemens 56.4 | 30YC54 | 30YC84 | 30YD23 =, Schneider совр  482M76  482M94 | 482N12 
CHORD 35A Siemens 56/4 | 30XZ89 | 30YC85 | 30YA45 Electric 
GA Siemens 554 | 30XZ56 | - = 35A Siemens 55.4 | 30ҮС55 | — | 30YD24 35A Eaton  FAZ-NA 19ҮС16 | 19Ү052 | 19YG88 
10A Siemens 55.4 | 30XZ60 = = 35A Eaton  FAZ-NA| 19YF97 | 18YG34 | 19YG70 40А Siemens 5SJ4 | 30Х293 | — = 
13A Siemens  5SJ4 | 30XZ65 — — Schneider Schneider 
15A Siemens 56/47 30XZ74 = = 35A 2108г CG0BP| 482M24 | 482M42 | 482059 40А Эрос! CGOBP| 482M77 | 482M95 | 482N13 
15 А Siemens E 800272 == = 40А Siemens 58J4 | 30YA10 | 30YC86 | 30YA33 40A Eaton ҒА7-МА 19YG17 | 19YG53 | 19YG89 
lemens = = 40A Siemens 55.4 | 30YC56 — 30YD25 Schneider p 
25А Siemens 55 30х80 = = 40A Eaton  FAZ-NA| 19YF98 | 19Y635 | i9YG71 “A E ric Е а 482М90 ыы 
iemens — — i i J = = 
32A Si БОЛ 30X286 ^ — E aoa Schneider coop! qgome5 | 4g2M43 | 482M60 ^^ Siemens _5SJ4 
: тетеп Electric Бол Schneider С60вр 482m79 | 482М97 482N15 
35A Siemens 55И 80288 = = 45A Siemens  5SJ4 | 30XZ95 — 30YA44 zA gee ric 5817 300708 
40А iemens — — Schneider iemens J = — 
45A Siemens _ 5534 | 30Х794/ — - 45^ “Electric  C008P| 482M26 | 482M44 | 482M61 бод Siemens  55)4 | 30YA03 | 30YC24 | 30YC35 
30A Siemens ЗЭ. 30X797 — = soa Schneider Coop! 482М27 | 482M45 | 482M62 63A Schneider coogp! 490480 482М98 | 482N16 
63A Siemens 56.4 | 30YA04 = = 50A Siemens  55J4 | 30XZ98 = 30YC0i 63A Siemens 55/4 | 30YA06 | 30YC25 = 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Circuit Breakers 
А 1-POLE 2-POLE 3-POLE 4-POLE 
А Brand i Нет No. | Item No. | Item Мо. Item No. Te 
mwa ran eries em No em No em No em No КМ Schneider 


0.5 A Siemens 5SY4 | 30ХТ80 SIEMENS ВО5МАМ ` Electric 


6A Siemens S4 шы | aoua зоо aow UL 1077 Circuit Protectors - = 


2A Siemens 5SY4 | 30XU43 | 30XU77 | 30XV25 | 30Х/77 


3A Siemens 5SY4 | 30XU52 | 30XU79 | 30XV28 | 30XV80 = B curve = magnetic trip between 3.2 
-— EE NELLE SJ LL 
lemens " " Е 

ВА Siemens 5SY4 | 30XZ35 | 30XU87 | 30XV34 | 30XV92 electronic, and generator applications) 

10A Siemens 5SY4 | 30XT85 | 30XU26 | 30XV36 | 30XV95 = C curve = magnetic trip between 

16A Siemens seva СИЛЫ | aoxue7 20007 ames  — 7410 10 times rated current 

20A Siemens 5SY4 | 30XU30 | 30XVO1 | 30XV52 | 30XW13 (general purpose applications) 

25А Siemens 5SY4 | 30XU39 | 30XV03 | 30XU36 | 30XW17 = D curve = magnetic trip between 10 

32A Siemens 56Ү4 | 30XU47 | 30XV07 | 30XV58 | 30XW21 i 

40 A Siemens 5SY4 | 30XU55 | 30XV11 | 30XV61 | 30XW25 ч А times б КОЕШ о: 

50А Siemens 5SY4 | 30XU63 | 30XV15 | 30XV65 | 30XW29 ransformers, and similar applications) 

ч & A Siemens 5SY4 | 30XU69 | 30XV19 | 30XV70 | 30XW33 UL1077 listed supplementary protectors are 
-Lurve А A " 

05A Schneider Electric С605Р | 482K44 = = = used as extra protection for devices with 

TA Schneider Electric C60SP | 482K27 | 482К45 — — branch circuit protection that is not sensi- 

ТА Eaton ҒА? | 19/45 | 19YF10 | - = tive enough for downstream components or 

2A Siemens 5SY6 30XZ11 — = = nn ian! А 

2А Eaton FAZ | 19YE46 | 19YFii - = where branch protection isn't required. They 

2A Schneider Electric C60SP | 482K28 | 482K46 | 482K62 | 482K75 open the circuit upon overload or in the event 

aA Schneider E ectric coe 48208 | 482KA7 - = of a short circuit to protect equipment from 

4A Siemens 5SY6 | 30XX91 xm = = damage. They mount on standard 35mm DIN 

4A Eaton — FAZ | 19YE48 | 19YF13 — — rail to protect sensitive equipment, like lumi- 

ДА Schneider Electric — 0605! | 482030 48248 = = naires, appliances, control circuits, control 

5A Eaton FAZ | 19YE49 | 19YF14 = = iransi d other electrical 

5A Schneider Electric CG0SP | 482K31 | 482K49 E - power transtormers, anc other electrica 19YE45 

6A Siemens 5SY6 | 30ХХ78 — — — equipment. 

6A Siemens 55Ү4 | 30ХХ81 | 30XU86 — 30XV89 

6A Eaton ҒА? | 19YE50 | 19YF15 = = : 1-POLE | 2-POLE | 3-POLE | 4-POLE 
6A Schneider Electric C60SP | 482K32 | 482K50 | 482K63 | 482K76 Amps Brand Series | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
8A Eaton FAZ 19YE51 19YF16 = = 4А Еаїоп FAZ 19YE63 19YE95 19YF44 — 
8A Schneider Electric С605Р | 482K33 | 482K51 | 482K64 | 482K77 4A Siemens | 55Ү6 30XZ26 30Х732 = = 
10A Siemens 5SY6 | 30XX94 = = = 4A Schneider Electric C60SP | 482K91 482110 - — 
10A Siemens 5SYA | 30XU01 | 30XU88 — 30XV96 ЗА Siemens — 55/4 | 30XU67 = 30XV38 = 
10A Schneider Electric C60SP | 482K34 | 482K52 | 482K65 | 482K78 5A Schneider Electric С605Р | 482K02 | 182111 = = 
10A Eaton FAZ 19YE52 19YF17 = = 5A Eaton FAZ 19YE64 19YE96 19YF45 — 
13A Eaton FAZ | 19YE53 | 19YF18 = = 5A Siemens 5SY6 = 30XX68 — — 
13A Siemens 5SY6 | 30XZ12 = = = 6A Eaton ҒА? | 19YE65 | 19YE97 | 19YF46 — 
13A Siemens 5SY4 | 30XU09 | 30XU90 = 30XW01 6A Siemens 5SY6 | 30XX57 | 30XX69 = = 
13A Schneider Electric C60SP | 482K35 | 482K53 | 482K66 | 482K79 6A Siemens — 5SY4 | 30Х728 = 30XZ23 | 30XV90 
15А Еаїоп FAZ 19YE54 19YF19 = = 6A Schneider Electric C60SP | 482K93 482112 482125 482138 
16A Siemens 5SY6 30XX92 = = = 8A Siemens 5SY6 | 30XX58 | 30XY17 — — 
16A Siemens 55Ү4 | 30XU17 | 30XU98 — 30XW10 8A Siemens 5SY4 | 30Х242 - 30XV35 30Х/93 
16А Eaton FAZ 19YE55 19YF20 = — 8A Eaton FAZ 19YE66 19YE98 19YF47 — 
16A Schneider Electric C60SP | 482K36 482K54 482K67 482K80 8A Schneider Electric C60SP | 482K94 482L13 482L26 482L39 
20A Eaton FAZ 19YE56 19ҮЕ21 = = 10A Eaton FAZ 19YE67 19YE99 19YF48 — 
20A Siemens 5SY6 30XY09 — = = 10A Siemens 5SY4 | 30XU03 — 30XU07 30XV97 
20А Siemens 5SY4 | 30XU32 | 30XV02 = 30XW14 10A Siemens | 55Ү6 30XZ27 | 30XX70 — — 
20A Schneider Electric C60SP | 482K37 482K55 482K68 482K81 10A Schneider Electric C60SP | 482K95 482L14 482L27 482L40 
25А Siemens 5SYA | 30XUA0 | 30XV04 — 30XW18 13A Siemens 5SY6 | 30XX59 | 30XX71 — — 
25A Eaton FAZ 19YE57 19YF22 = = 13A Siemens 5SYA | 30XU10 — 30XV41 | 30XW02 
25A Siemens 5SY6 30XZ15 — — = 13A Eaton ] FAZ 19YE68 19YF01 19YF49 = 
25А Schneider Electric C60SP | 482K38 | 482K56 | 482K69 | 482K82 13A Schneider Electric — C60SP | 482K96 — 482128 | 482141 
32A Eaton FAZ 19YE58 19YF23 = = 15A Siemens 5SY4 | 30XU15 — 30XV51 — 
32A Siemens 55Ү6 | 30XZ16 = = = 15A Eaton ҒА? | 19YE69 | 19YF02 | 19YF50 = 
32A Siemens 5SY4 | 30XU48 | 30XV08 — 30XW22 16A Siemens 55Ү6 30XX60 | 30XZ22 — = 
32A Schneider Electric C60SP | 482K39 | 482K57 | 482K70 | 482K83 16A Siemens 55ү4 | 30XU18 — 30XV49 | 30XW11 
40A Siemens 5SY4 | 30XU56 | 30Х/12 — 30XW26 16A Eaton — FAZ | 19YE70 | 19YF03 | 19YF51 — 
40A Siemens 5SY6 30XY10 = = = 16A Schneider Electric C60SP | 482K97 482L16 482129 482142 
40А Eaton FAZ | 19YE59 = = = 20A Siemens 5SY6 | 30XX61 | 30XZ31 | 30XX98 = 
40А Schneider Electric C60SP | 482040 | 482K58 | 482K71 | 482K84 20A Eaton — FAZ | 19YE71 | 19YF04 | 19YF52 = 
45А Schneider Electric C60SP | 482K41 482K59 482K72 482K85 20A Schneider Electric С605Р | 482K98 482L17 482L30 482L43 
50A Siemens 5SY6 30XZ17 — = = 20A Siemens 5SYA | 30XU37 — 30XU06 | 30XW15 
50A Schneider Electric C60SP | 482K42 | 482K60 | 482K73 | 482K86 25A Siemens 5SY6 | 30XX62 | 30XX96 — = 
50А Ѕіетепз 55Ү4 | 30XU64 | 30XV16 — 30XW30 20 A Eaton | FAZ | 19YE72 | 19YF05 | 19YF53 — 
63A Siemens 5SY6 30Х718 = = = 25A Schneider Electric C60SP | 482K99 482L18 482L31 482L44 
63A Siemens 5SY4 | 30XU70 | 30XV20 - 30XW34 25 A Siemens 5SY4 | 30XU41 = 30XU14 | 30XW19 
63A Schneider Electric C60SP | 482K43 | 482K61 | 482K74 | 482K87 30А Siemens 55ү4 | 30XU46 | 30XV06 | 30XV57 — 
63A Siemens 5SY6 | 30XY11 = = = 32A Siemens 55Ү4 | 30XU49 — 30XU08 | 30XW23 

C-Curve 32A Siemens 5SY6 | 30XX63 | 30XY03 — — 

03A Siemens 5SY4 | 30XT77 - 30XV43 | 30XW04 32A Eaton | FAZ | 19YE73 | 19YF06 | 19YF54 = 
0.3 A Siemens 5SY6 30XZ13 30XY20 = = 32A Schneider Electric C60SP | 482101 482119 482132 482145 
05А Siemens 5SY4 | 30X179 = 30XV31 | 30Х/86 35A Siemens 5SY4 | 30XU51 | 30XV10 | 30XV60 = 
0.5A Siemens 5SY6 | 30XX83 = = = 40A Siemens 55Ү4 | 30XU57 — 30XV63 | 30XW27 
0.5A Schneider Electric C60SP | 482L06 — = = 40 A Siemens 5SY6 | 30XX64 | 30XX90 — — 
1A Eaton FAZ 19YE60 19YE92 19YF41 == 40А Eaton FAZ 19YE74 19YF07 19YF55 — 
1A Siemens 5SY4 | 30XU28 — 30XV24 | 30XV75 40A Schneider Electric C60SP | 482L02 482L20 482L33 482L46 
1A Siemens 5SY6 | 30XX54 | 30XX66 = = 45A Siemens 5SY4 | 30XU59 | 30XV14 | 30XV64 — 
1A Schneider Electric C60SP | 482K88 482L07 = = 45A Schneider Electric C60SP | 482103 482121 482134 482147 
16A Siemens 5SY4 | 30XT83 — 30XV46 | 30XW07 50А Eaton ҒА? | 19YE75 | 19YF08 | 19YF56 — 
16A Siemens 5SY6 30Х714 30ХҮ21 = = 50A Siemens 5SY4 | 30XU65 — 30XV67 | 30XW31 
2A Siemens 5SY4 | 30XU44 — 30XV26 30XV78 50A Schneider Electric C60SP | 482L04 482L22 482L35 482L48 
2A Siemens 5SY6 | 30XX55 30XX67 = = 50A Siemens 5SY6 | 30XX99 30XY14 — — 
2A Eaton FAZ | 19YE61 | 19YE93 | 19YF42 — 60А Siemens 55Ү4 | 30Х068 = 30XV69 — 
2A Schneider Electric C60SP | 482K89 | 482108 | 482L24 | 482137 63A Siemens | 55Ү6 | 30XX65 30ХҮ15 = — 
3A Eaton FAZ 19YE62 19YE94 19YF43 = 63A Schneider Electric C60SP | 482105 482L23 482L36 482L49 
3A Siemens 5SY4 | 30XU53 — 30XU22 | 30XV81 63 A Eaton FAZ | 19YE76 | 19YF09 | 19YF57 — 
3A Siemens 5SY6 | 30XX56 30XY12 = = 63A Siemens 5SY4 | 30XU71 — 30XV72 | 30XW35 
3A Schneider Electric C60SP | 482K90 | 482109 — — 80A Siemens 5SY4 | 30Х733 — 30XZ20 = 
4A Siemens 55Ү4 | 30XU61 — 30XV30 | 30XV84 
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Circuit Breakers Details on page A1. ma 
«ru 
ЕТМ : 
UL 1077 Circuit Protectors SIEMENS 854 Schneider 
1-POLE 2-POLE 3-POLE 4-POLE 1-POLE 2-POLE 3-POLE 4-POLE 
Amps Brand Series | Item No. | Item Мо. Item No. | Item No. Amps Brand Series | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
D-Curve 10A Schneider Electric C60SP | 482L57 482L75 482L88 | 482M02 
0.3A Siemens 55Ү4 30XT78 30XU93 30XV44 | 30XW05 13A Siemens 5SYA | 30XU11 30XU92 30XV42 | 30XW03 
0.5А Siemens 55Ү4 30XT81 30XU84 30XT87 30XV87 13A Eaton FAZ 19YE85 19YF32 19YF66 = 
0.5A Schneider Electric C60SP | 482167 — — — 13A Schneider Electric C60SP | 482158 482L76 482L89 | 482M03 
1A Siemens 55Ү4 | 30XU29 | 30XU76 30XT86 30XV76 15A Eaton FAZ 19YE86 19YF33 19YF67 == 
1А Schneider Electric C60SP | 482150 482L68 — — 16A Siemens 5SY4 | 30XU25 | 30XU99 30XV50 | 30XW12 
1A Eaton FAZ 19YE77 19YF24 19YF58 — 16A Eaton FAZ 19YE87 19YF34 19YF68 — 
1.6A Siemens 5SY4 30XT84 30XU96 30XT98 30Х//08 16A Schneider Electric С605Р | 482159 482L77 482L90 482M04 
2A Eaton FAZ 19YE78 19YF25 19YF59 — 20A Schneider Electric C60SP | 482L60 482L78 482L91 482M05 
2A Siemens 5SYA | 30XU45 | 30XU78 30XV27 30XV79 20A Eaton FAZ 19YE88 19YF35 19YF69 = 
2A Schneider Electric C60SP | 482L51 482L69 482L85 482L98 20A Siemens 55Ү4 | 30XU38 | 30XU34 30XV54 | 30XW16 
3A Eaton FAZ 19YE79 19YF26 19YF60 = 25A Siemens 55Ү4 | 30XU42 30XV05 30XV56 | 30XW20 
3A Siemens 5SYA | 30XU54 | 30XU80 30XT91 30XV82 25A Schneider Electric С605Р | 482161 482L79 482192 482М06 
3A Schneider Electric C60SP | 482L52 482L70 — — 25A Eaton FAZ 19YE89 19YF36 19YF70 — 
4A Siemens 55Ү4 | 30XU62 30XU82 30XT96 30XV85 32A Eaton FAZ 19YE90 19YF37 19YF71 = 
4A Schneider Electric C60SP | 482153 482L71 — — 32A Schneider Electric С605Р | 482162 482L80 482L93 482M07 
4A Eaton FAZ 19YE80 19YF27 19YF61 = 32A Siemens 55Ү4 | 30XU50 30XV09 30Х721 30XW24 
5A Eaton FAZ 19YE81 19YF28 19YF62 = 40A Schneider Electric С605Р | 482163 482L81 4821.94 482М08 
5A Schneider Electric C60SP | 482154 482L72 — — 40A Siemens 5SYA | 30XU58 30XV13 30XT95 | 30XW28 
6A Siemens 55Ү4 30Х730 30XU31 30XT92 30XV91 40A Eaton FAZ 19YE91 19YF38 19YF72 == 
6A Eaton FAZ 19YE82 19YF29 19YF63 — 45А Schneider Electric С605Р | 482164 482L82 482L95 482M09 
6A Schneider Electric C60SP | 482155 482L73 482L86 482L99 50A Siemens 55Ү4 | 30XU66 30XV17 30XV68 | 30XW32 
8A Siemens 55Ү4 30Х743 30XU13 30XT88 30XV94 50A Schneider Electric C60SP | 482165 482L83 482L96 482M10 
8A Schneider Electric С605Р | 482156 482L74 482L87 482M01 50A Eaton FAZ — 19YF39 19YF73 — 
8A Eaton FAZ 19YE83 19YF30 19YF64 = 63A Schneider Electric С605Р | 482166 482L84 482L97 482M11 
10A Siemens 5SY4 30XU04 | 30XU33 | 30XU02 30XV98 63A Eaton FAZ — 19YF40 19YF74 — 
10A Eaton FAZ 19YE84 19YF31 19YF65 = 63 A Siemens 55Ү4 = 30XV22 30XV73 | 30XW36 
А = à 
Eaton Circuit Breakers and Load Centers E-T-N 
These miniature circuit breakers are compatible with Eaton Cutler-Hammer panelboards and load centers 
in low-voltage lighting applications and interrupt the flow of current when faults are detected. They 
prevent damage caused by overcurrents and short circuits. 
2 Мах. АІА Кет Мах. AIR Кет 
Amps Phase Rating Series Мо. Amps Phase Rating Series Мо. 
For Use With Type BR Loadcenters 25A 1 10КА at 120/240V AC | ВВ 60JL34 
1-Pole, 120/240V AC, Ground Fault Circuit Interrupter 30A 1 10kA at 120/240V AC BR  60JL35 
20A 1 10kA at 120/240V AC BR 60Л43 40A 1 10kA at 120/240V AC BR 60Л36 
1-Pole, 120/240V AC, Standard 50A 1 10kA at 120/240V AC BR 60JL37 
15A 1 10 КА at 120/240VAC ВА 60JL25 60A 1 10kA at 120/240V AC BR X 60JL38 
m 20A 1 10kA at 120/240V AC BR X 60JL26 100A 1 10kA at 120/240V AC BR 60JL31 
— 30A 1 10kA at 120/240V AC BR  60JL27 2-Pole, 120V AC, Tandem 
1-Pole, 120/240V AC, Tandem 20A 1 10kA at 120V AC BD 60,124 
60JL40 15A 1 10kA at 120/240V AC BR 60,128 20A jl 10kA at 120V AC BR 60,129 
1-Pole, 120V AC, Arc & Ground Fault Circuit Interrupter For Use With Type CH Loadcenters 
15A 1 10kA at 120V AC BR 60,140 1-Pole, 120/240V AC, Arc & Ground Fault 
15A 1 10КА at 120V AC BR 60,145 Circuit Interrupter with Plug-On Neutral 
20A 1 10kA at 120V AC BR  60JL42 20A 1 10kA at 120/240V AC CH 60/59 
1-Pole, 120V AC, Arc & Ground Fault Circuit 1-Pole, 120/240V AC, Arc Fault Circuit 
Interrupter with Plug-On Neutral Interrupter with Plug-On Neutral 
20A 1 10kA at 120V AC BR  60JL47 15A 1 10kA at 120/240V AC CH 60/56 
1-Pole, 120V AC, Arc Fault Circuit Interrupter 20А 1 10КА аї 120/240\/ АС CH 60Л58 
15А 1 10КА аї 120\/ АС BR  60JL39 1-Pole, 120/240V AC, Combination 
20A 1 10КА at 120V AC BR  60JL41 Arc Fault Circuit Interrupter 
1-Pole, 120V AC, Combination Arc Fault Circuit Interrupter 15A 1 ТОКА at 120/240VAC СН 60155 
15A 1 10kA at 120V AC BR — 60JL44 20A 1 10kA at 120/240V AC CH 60/57 
1-Pole, 120V AC, Combination Arc Fault 1-Pole, 120/240V AC, Standard 
j Circuit Interrupter with Plug-On Neutral 15A 1 10КА at 120/240V AC (ОН 60149 
20A 1 10kA at 120V AC BR 60Л46 20A 1 10kA at 120/240V AC CH 60/50 
1-Pole, 120V AC, Tandem 1-Pole, 120/240V AC, Tandem 
Lu 60JL51 15/20 А 1 ТОКА at 120V AC BD  60JL23 20A 1 10kA at 120/240V AC CH 60JL60 
15A 1 10 kA at 120 V AC BD  60JL22 2-Pole, 120/240V AC, Standard 
2-Pole, 120/240V AC, Standard 20A 1 10kA at 120/240V AC CH 60Л51 
10A 1 10kA at 120/240V AC BR X 60JL30 30A 1 10kA at 120/240V AC CH 60/52 
1 А 15А 1 ТОКА at 120/240 АС BR X 60JL32 40A 1 10kA at 120/240V AC CH — 60153 
20A 1 10kA at 120/240V AC BR X 60JL33 50A {| 10КА аї 120/240\/ АС CH 60Л54 
ЕЕ. 60А 1 ТОКА at 120/240/ AC СН 60/48 
No. of Enclosure Included Item 
Amps Voltage Spaces SCCR NEMA Rating Enclosure Cover H w D No. 
60JL64 Single-Phase, Eaton BR - Main Lug Load Centers 
125 A 120/240V AC 8 10kA 3R Cover 13 in 11 in 3 14/25 іп 60163 
125 А 120/240V AC 24 10КА 1 Flush, Surface 3.88 in 14.81 in 23 in 60JL64 
Single-Phase, Eaton CH - Main Lug Load Centers 
ч \ 125A 120/240V AC 24 25kA 1 Order Separately 4in 14.3 in 21 in 60JL65 
% @ а 225 А 120/240V АС 42 10КА 1 Order Separately 3.88 in 14.31 іп 34 3/25 in 60JL66 
Ё [ «$ Кет 
Description No. 
D ) Circuit Breaker and Panelboard Locking Devices 
( » 2 Handle Lockoff, For Use With Single, Two, Three Pole BR and BD Circuit Breaker 60JL20 
1 9p. Td 2 Handle Lockoff, For Use With Single, Two, Three Pole CH and BD Circuit Breaker 60JL21 
Ў p ^ Circuit Breaker and Panelboard Lugs 
ж. Lug, Amps 125 A, Number of Lugs Included 1 60JL19 
ч courte) Ground Bar Kits 
Ground Bar Kit, Number of Terminals 10, For Use With BR Loadcenters and Circuit Breaker 60JL67 
ақы Ground Bar Kit, Number of Terminals 21, For Use With ВВ Loadcenters and Circuit Breaker 60JL68 
F 8 r^ BH. BB ti B g S Load Center and Panelboard Accessories 
Cover Screw, For Use With Type CH Loadcenter and Breaker 60JL62 
ТКУ — et 4 "Y71*1-17) Filler Plate, For Use With WMB Style Meter Breaker 60JL61 
Е. 4 Panelboard Covers, Enclosures and Kits 
60JL67 Cover, Amps 225 A, Number of Spaces 24, Mounting Style Flush, For Use With CH Breakers 60JL17 
Cover, Amps 225 A, Number of Spaces 32, Mounting Style Flush, For Use With CH Breakers 60JL18 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Circuit Breakers 


GHB Series Bolt-On Circuit Breakers Е.Т,М 


Breakers are suitable for low-voltage fluorescent lighting applications and interrupt currents when faults are detected in the 
circuit. They have a lug orientation to allow for straight-in wiring through bus bars, which eliminates the need to pigtail wires and 
helps organize the load center. UL Listed and CSA Certified. 


1-Pole, 277V AC 2-Pole, 277/480V AC 3-Pole, 277/480V AC 


Max. AIR Item Max. AIR Item Max. AIR Item 

Amps Phase Rating No. Phase Rating No. Phase Rating No. 
For Use With Eaton Powerline Panelboards 

15A Single — 14kA at 277V АС 46MX30 Single 14kA at 277/480V AC — 46MX37 hree 14КА at 277/480V AC | 46MX48 
20A Single — 14kA at 277V AC 46MX31 Single 14КА at 277/480V AC 46МХ38 hree 14КА at 277/480V AC 46MX49 
25A Single — 14kA at 277V AC 46MX32 Single 14КА at 277/480V AC 46МХ39 hree 14КА at 277/480V AC _ 46MX50 
30A Single ТАКА at 277V АС 46MX33 Single 14КА at 277/480V AC 46МХ40 hree 14КА at 277/480V AC 46MX51 
35A Single — 14kA at 277V АС 46МХ34 — — — hree 14КА at 277/480V AC | 46MX52 
40A Single — 14kA at277V AC 46МХ35 Single 14КА at 277/480V AC 46МХ41 hree 14КА at 277/480V AC _ 46MX53 
45A — — — — — — hree 14КА at 277/480V AC 46MX54 
50A Single — 14kA at 277V АС 46MX36 Single 14kA at 277/480V АС 46МХ42 hree 14КА at 277/480V AC А46МХ55 
60A — — — Single 14КА at 277/480V AC 46МХ43 hree 14КА at 277/480V AC _ 46MX56 
70A — — Single 14КА at 277/480V АС 46MX44 hree 14КА at 277/480V АС _ 46MX57 
80A — — Single 14КА at 277/480V AC 46MX45 hree 14КА at 277/480V АС 46MX58 
90A — — — Single 14kA at 277/480V АС 46MX46 hree 14КА at 277/480V АС 46MX59 
100A — — Single 14КА at 277/480V AC 46МХ47 hree 14КА at 277/480V АС 46MX60 


Molded Case Series C Circuit Breakers E:T*N 


Designed with standard load terminals and suitable for reverse-feed use. Thermal magnetic trip type. UL Listed and CSA Certified. 


Max. Mfr. Item Max. Mfr. Item 
Amps Wire Size Model No. Amps Wire Size Model No. 
EHD Series 90 A 1/0 AWG FD2090 46MX10 
1-Pole, 277V AC 100 A 1/0 AWG FD2100 46MX11 
15A 1/0 AWG EHD1015 16111770 3-Pole, 600V АС 
20A 1/0 AWG EHD1020 46MWT1 15A 1/0 AWG FD3015 46MX12 
25 А 1/0 AWG EHD1025 46MW72 20A 1/0 AWG FD3020 46MX13 
30A 1/0 AWG EHD1030 46ММ/73 25А 1/0 AWG FD3025 46MX14 
40А 1/0 AWG EHD1040 46MW74 30A 1/0 AWG FD3030 46MX15 
50A 1/0 AWG EHD1050 46MW75 35A 1/0 AWG FD3035 46MX16 
2-Pole, 480V AC 40A 1/0 AWG FD3040 46MX17 
15А 1/0 AWG EHD2015 46MW76 45 А 1/0 AWG FD3045 46МХ18 
20А 1/0 AWG EHD2020 46MW77 50A 1/0 AWG FD3050 46MX19 
25 А 1/0 AWG EHD2025 46ММ/78 60A 1/0 AWG FD3060 46NX20 
30A 1/0 AWG EHD2030 46MW79 70A 1/0 AWG FD3070 46МХ21 
35A 1/0 AWG EHD2035 46MW80 80A 1/0 AWG FD3080 46МХ22 
40А 1/0 AWG EHD2040 46MW81 90A 1/0 AWG FD3090 46МХ23 
50А 1/0 AWG EHD2050 46M W82 100 А 1/0 AWG FD3100 46МХ24 
60А 1/0 AWG EHD2060 46ММ/83 125 А 1/0 AWG FD3125 46МХ25 
70A 1/0 AWG EHD2070 46M W84 150A 1/0 AWG FD3150 46MX26 
80A 1/0 AWG EHD2080 46ММ/85 175А 1/0 AWG FD3175 46MX27 
3-Pole, 480V AC 200 A 1/0 AWG FD3200 46MX28 
15 А 1/0 AWG EHD3015 46MW86 225 A 1/0 AWG FD3225 46MX29 
20A 1/0 AWG EHD3020 46MWS87 HFD Series 
25 A 1/0 AWG EHD3025 46ММ/88 1-Pole, 277V AC 
30A 1/0 AWG EHD3030 46NW89 20А 1/0 AWG HFD1020 46MX63 
35 А 1/0 AWG EHD3035 46MW90 30A 1/0 AWG HFD1030 46MX64 
40A 1/0 AWG EHD3040 46MW91 2-Pole, 600V AC 
50A 1/0 AWG EHD3050 46MW92 15 А 1/0 AWG HFD2015 46MX65 AGMXO1 
60 A 1/0 AWG EHD3060 46NW93 20A 1/0 AWG HFD2020 46MX66 
70А 1/0 AWG EHD3070 46MW94 30A 1/0 AWG HFD2030 46MX67 — 
80A 1/0 AWG EHD3080 46MW95 3-Pole, 600V AC ГГ 
90А 1/0 AWG EHD3090 46MW96 15A 1/0 AWG HFD3015 46МХ68 x 
100 A 1/0 AWG EHD3100 46ММ/97 20А 1/0 AWG HFD3020 46MX69 uere + 
FD Series 25A 1/0 AWG HFD3025 46МХ70 PETS. 
1-Pole, 347V AC 30A 1/0 AWG HFD3030 46MX71 E 
20А 1/0 AWG FD1020 46MW98 40A 1/0 AWG HFD3040 46МХ72 м 
30A 1/0 AWG FD1030 46ММ/99 50А 1/0 AWG HFD3050 46MX73 
2-Pole, 600V AC 60A 1/0 AWG HFD3060 46МХ74 
15А 1/0 AWG FD2015 46МХ01 70А 1/0 AWG HFD3070 46МХ15 
20А 1/0 AWG FD2020 46МХ02 80А 1/0 AWG HFD3080 46МХ76 4 
25А 1/0 AWG FD2025 46MX03 90 A 1/0 AWG HFD3090 46MX77 
30A 1/0 AWG FD2030 46МХ04 100 A 1/0 AWG HFD3100 46МХ78 
40A 1/0 AWG FD2040 46MX05 125A 1/0 AWG HFD3125 46MX79 
50A 1/0 AWG FD2050 46MX06 150A 1/0 AWG H 46МХ80 “2” 
60А 1/0 AWG FD2060 46MX07 175A 1/0 AWG H 46MX81 кые fi 
70А 1/0 AWG FD2070 46MX08 200 A 1/0 AWG H 46МХ82 
80А 1/0 AWG FD2080 46MX09 225 A 1/0 AWG H 46MX83 46MX68 
Max. AIR Mfr. Item Max. AIR Mfr. Item —_ n ÀÁ 
Amps Rating Model No. Rating Model No. ^. э. 
EG Series Vu 23 рм! 
15A | 35kA at 240V АС EGE3015FFG 46MY17 | 100КА at 240V AC EGH3015FFG 46MY29 — 
20A | 35kÀ at 240V AC EGE3020FFG 46MY18 | 100kÀ at 240V АС EGH3020FFG 46MY30 ro 
25A | ЗБКА at 240V AC EGE3025FFG 46MY19 | 100kÀ at 240V АС EGH3025FFG 46MY31 Lud PIS 
30A | 35КАаї240\/ АС EGE3030FFG 46MY20 | 100kA at 240V AC EGH3030FFG 46MY32 46MY68 == D 
85A | 35kA at 240V AC EGE3035FFG 46MY21 = - = 
40A | 35kA at 240V АС EGE3040FFG 46MY22 | 100kÀ at 240V AC EGH3040FFG 46MY33 © 
БОА | 35КАаї240\/АС EGE3050FFG 46MY23 | 100kA at 240V AC EGH3050FFG 46MY34 i 
60A | 35kÀat240V AC EGE3060FFG 46MY24 | 100kA at 240V AC EGH3060FFG 46MY35 “ 
ТОА | 35kA at 240V АС EGE3070FFG 46MY25 | 100kA at 240V AC EGH3070FFG 46MY36 e 
80A | 35kA at 240V АС EGE3080FFG 46MY26 — = = ы 
100A | 35kA at 240V AC EGE3100FFG 46MY27 | 100kÀ at 240V AC EGH3100FFG 46MY37 à ‘8° ace. 
125A | 35kA at 240V AC EGE3125FFG 46MY28 | 100kA at 240V AC EGH3125FFG 46MY38 al? 979. 
JG Series 
100A | 25КА at 240V AC JGE3100FAG 46MY53 | 100kA at 480V AC JGH3100FAG 46MY58 H 
150A | 25КА at 240V AC JGE3150FAG 46MY54 | 100kA at 480V AC JGH3150FAG 46MY59 Molded Case Series 
175А | 25kA at 240V AC JGE3175FAG 46MY55 | 100КА at 480V AC JGH3175FAG 46MY60 А А 
200A | 25КА at 240V AC JGE3200FAG 46MY56 | 100kA at 480V AC JGH3200FAG 46MY61 G Circuit Breakers 
250A | 25ҚА at 240V AC JGE3250FAG 46MY57 | 100kA at 480V AC JGH3250FAG 46MY62 . . 
LG Series н к 2 н Я n These 3-pole breakers are suitable for global appli- 
350A | 65kAat 240V A LGE3350FA\ 46MY68 | 100КА at 480V А LGH3350FA\ 46MY72 А ih ОШ 
400A | 65КА at 240V АС LGE3400FAG 46MY69 | 100КА at 480V AC LGH3400FAG 46MY73 cations and feature the ability to add alarm circuits 
500A | 65КА at 240V AC LGE3500FAG 46МҮ70 | 100КА at 480V AC LGH3500FAG 46MY74 and auxiliary contacts easily to the unit. Thermal 
600A | 65КА at 240V AC LGE3600FAG 46MY71 100kA at 480V AC LGH3600FAG 46МҮ75 


magnetic trip type. UL Listed and CSA Certified. 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. == 
Circuit Breakers Details on page А1. 


Front Panel-Mount Е cating | 
Miniature Circuit Breakers шайы ed 


Miniature circuit breakers interrupt current overloads and mount on the front 
panel of equipment. They're typically used with simple systems that don't have 


2. Push-Button Style Rocker Style Toggle Style separate electrical panels or enclosures, like power supplies, medical equip- 
oc ^ i e 4VA62 4VA66 зхсв2 ment, control panels, and telecommunications equipment. 
AC Volt DC Volt Mounting Terminal Item AC Volt DC Volt Mounting Terminal Item 
Amps Rating, Ratin! Type D Connec. No. Amps Ratin! Ratin Type D Connec. No. 
Push Button Style, Front Panel-Mount Miniature Circuit Breakers 5 250/277V AC 80V D Threaded Insert 2.03in #10-32 Screw 100588 
1-Pole 75А  250/277V AC — 80V DC hreaded Insert 2.03in 410-32 5сгем 106589 
2А 250V AC 80V DC Snap-In 1.85 in YA in Tab 106603 10A 277V AC 80VDC Threaded Insert — 2.12 in YA in Tab 3XC62 
5A 125/250V AC 32V DC % in Collar 1.78 in Yin Tab 4VA62 10A 250/277V AC 80V DC hreaded Inser 2.03in — £10-32Screw 10С590 
БА 125/250VAC — 32V DC 36 in Collar 2.31 in YA in Tab 4VA75 TOA 250V AC 65VDC Threaded Insert | 2.69in 410-32 Screw 100594 
5A 125/250V AC 32V DC 11mm Collar 1.78 in YA in Tab 4VA71 15A 277V AC 80V DC hreaded Insert 2.12 in 3A in Tab 3XC63 
5A 250V AC 80V DC Snap-In 1.85 in Ya in Tab 106604 15А 250/277V AC 80V DC hreaded Inser 2.03in 410-32 5сгем 106591 
10A 125/250/ А6 — 32VDC % in Collar 1.78 in YA in Tab 4VA63 15A 250V AC 80V DC hreaded Inser 2.69in 410-32 5сгем 100595 
10А 125/250V AC 32V DC % in Collar 2.31 in Ya іп Tab 4VA76 20A 277V AC 80V DC hreaded Insert 2.12 in 14 in Tab 3XC64 
10A 125/250V AC 32V DC 11mm Collar 1.78 in YA in Tab 4VA72 20A 250/277V AC 80V DC hreaded Inser 2.03in #10-32 Ѕсгем 1006592 
15A 125/250V AC 32V DC 36 in Collar 1.78 in Ya in Tab 4VA64 25А 277V AC 80V DC hreaded Inseri 2.09 in Уд in Tab 106606 
15A 125/250V AC 32V DC % in Collar 2.31 in YA in Tab 4VA78 30A 277V AC 80V DC hreaded Inseri 2.12 in Va in Tab 3XC65 
15A 125/250V AC 32V DC 11mm Collar 1.78 in Ya іп Tab 4VA73 30A 240/277V АС 125V DC hreaded Inser 2.48 in #10-32 Stud 3XC70 
20A 125/250V AC 32V DC 36 in Collar 1.78 in YA in Tab 4VA65 30A 250/277V AC 80V DC hreaded Inser 2.03in #10-32 Ѕсгем 106593 
20A 125/250V AC 32V DC 36 in Collar 2.31 in YA in Tab 4VATT 30A 250V AC 65V DC hreaded Insert 2.69in #10-32 Screw 106596 
20A 125/250V AC 32V DC 11mm Collar 1.78 in YA in Tab 4VA74 40А 240/277V AC 125V DC hreaded Insert 2.48 in #10-32 Stud 3XC71 
30A 125/250/ АС  32VDC % in Collar 2.31 in YA in Tab 4VA79 40A 277V AC 80V DC hreaded Insert 2.12in 410-32 Screw 100607 
40A 125/250V AC 32V DC 36 in Collar 2.31 in Ys in Tab 4VA80 50A 125V AC 65V DC hreaded Insert 2.69in #10-32 Screw — 10597 
2-Pole 50А 250V AC 80V DC hreaded Insert 2.52 in #10-32 Stud 106610 
10A 250V AC 80V DC Snap-In 1.85 in Vs in Tab 106605 60A 240/277/ АС 125V DC hreaded Insert — 2.48in — £1/4-20Stud — 3XC72 
Rocker Style, Front Panel-Mount Miniature Circuit Breakers 70A 240/2777АС — 125V DC hreaded Insert 2.52in 41/4-20 Stud 106611 
1-Pole 100A 250V AC 80VDC Threaded Inset —2.52in ^ £1/4-20Stud 100612 
5A 125/250V AC 50V DC Snap-In Bezel 2.23 in Yin Tab 4VA66 2-Pole 
5A 250V AC 32V DC nap-In 1.9 in YA in Tab 106598 10A 277V AC 80VDC Threaded Insert — 2.12 in YA in Tab 3XC66 
7A 125/250V AC — 50V DC Snap-In Bezel 2.23 in YA in Tab 4VA67 15A 277V AC 80V DC hreaded Inser 2.12 in Va in Tab 3XC67 
10A 125/250/ АС — 50V DC Snap-In Bezel 223 in YA in Tab 4VA68 20A 277V AC 80VDC Threaded Insert — 2.12 in YA in Tab 3XC68 
10A 250V AC 32V DC Snap-In 1.9 in Va іп Tab 100599 30A 277V AC 80V DC hreaded Inseri 2.12 in 3A in Tab 3XC69 
12A 125/250У АС — 50V DC Snap-In Bezel 2.23 in YA in Tab 4VA69 30A  240/277V AC 125V DC Threaded Inser 2.48 in #10-32 Stud ^ 3XC73 
15A 125/250V AC 50V DC Snap-In Bezel 1.9 in Ys in Tab 4VA70 40A 240/277V AC 125V DC hreaded Inser 2.48 in #10-32 Stud 3XC74 
2-Pole 40А 277V AC 80V DC Threaded Insert 2.12in 410-32 Screw 100608 
75A 250V AC 32V DC Snap-In 1.9 in Va іп Tab 100601 50A 277V AC 80V DC hreaded Insert 2.12in 410-32 5сгем 106609 
Toggle Style, Front Panel-Mount Miniature Circuit Breakers 50А 250\/ Аб 80VDC Threaded Inset — 2.52 in #10-32 Stud 106613 
1-Pole 60A 250V AC 80V DC hreaded Insert 2.53in —£1/4-20 Screw 3XC75 
БА 250V AC 80V DC Snap-In 1.77 іп YA in Tab 106602 70А  240/277/V AC 125/006  ThreadedInsertt —2.52in  #1/4-20 Stud 100614 
AC Volt | Нет AC Volt Item 
Amps НҺайіп W — Series Brand Мо. Amps Rating — W Ѕегіеѕ Brand No. 
15A 120/ С Tin UBIF Federal Pacific 3YMP9 For Use With Wadsworth Load Centers 
20A  120VAC 0.5 іп UBIF ^ Federal Pacific ЗҮМРЗ Miniature Circuit Breaker 
" i» 20^  120VAC 1їп UBIF ^ Federal Pacific 3YMR1 4 
Connecticut == Electric 30A 120/А0 0.5іп  UBIF Federal Pacific 6YEYO 1 БА? PPAG iin UBIA Wadsworth 3YMX9 
30A 120V ЕС Tin ^ UBIF _ Federal Pacific 6ҮЕҮ4 20A  120VAC fin UBIA Wadsworth 3YMYi 
40A  120VAC 0.5in UBIF X Federal Pacific 6YEY1 i 
Obsolete 40120. AC Чп — UBIE Federal Pacific 6YEVS gA OVAC lin. UBIA Wadsworth ТӘР 
= 50A 120VAC 0.5in ОВІЕ _ Federal Pacific 6YEY2 2-Pole, Plug In 
Miniature Fr кН: lin ОВІҒ Federal Pacific 6YEY6 15A 120/2400 AC Zin UBIA Wadsworth ЗҮҮ? 
= = ж з + — ux 20A 120/240V AC 2 in UBIA Wadsworth ЗҮМҮЗ 
Circuit 15A 120/240V AC Tin  UBIF Federal Pacific 3YMP4 30A 120/240V AC 2in UBIA Wadsworth 3YMY4 
15A 120/240V AC 2in UBIF — Federal Pacific 3YMR2 40A 120/240V AC 2 in UBIA Wadsworth ЗҮМҮ5 
Breakers for 20A 120/240VAC iin _ UBIF Federal Pacific ЗҮМР5 50A 120/240VAC 2in UBIA Wadsworth 3YMY6 
20A 120/240V AC 2in UBIF Federa rachic 3YMR3 70A 120/240V АС 2 in UBIA Wadsworth 15Ғ787 
УЕ: nmm 1 NEG DEM EH 
UBI H r ith Zin: ad Cen iniature Circuit Breaker 
40A 120/240V AC 1in UBIF ^ Federal Pacific 3YMP7 1-Pole, Bolt On sco 10 enters ure sire sake 
& Load 40A 120/240V AC 2 in UBIF ^ Federal Pacific ЗҮМВ5 15A  120VAC 075in UBI Zinsco —— 56DY31 
50A 120/240V AC 1 in UBIF ^ Federal Pacific 3YMP8 20A  120VAC 075іп UBI Zinsco 56DY32 
3YMR7 Genters 50A 120/240V AC 2in UBIF ^ Federal Pacific 3YMR6 30A  120VAC 0.75in UBI Zinsco 56DY33 
60A 120/240V AC 2in UBIF ^ Federal Pacific 15F790 1-Pole, Plug In 
For Use With Federal Pacific NBLP Commercial 15/5A 120VAC 0.75in  UBIZ Zinsco 3YMW9 
= {-phase = 10КА IR Panels Miniature Circuit Breaker 15A  120VAC 0.75in  UBIZ Zinsco  3YMV9 
ini i А -Pole, Bolt Оп 20/20А 120VAC 0.75in  UBIZ Zinsco ЗҮМХІ 
Miniature circuit breakers are used with panelboards 15A  120VAC 10i  UBIF Federal Pacific 56DY23 20A —120VAC 075in UBIZ "insco  83YMWi 
and load centers that are no longer in production. ДА TN ЕС 19 in ПЕ F Federal Pacific genres 30A 120V AC 0.75in  UBIZ Zinsco  6YEY9 
i Un UbIF X Federal Pacific 40A  120VAC 0.75in  UBIZ Zinsco 6YEZO 
d 2. E of 1. ed ч 2 Pole, Bolt On, amm Hi ances 50A  120VAC 075іп UBIZ Zinsco  6YEZi 
aults are detected. iney prevent damage caus RU Ubir — Federal racitic 2-Pole, Bolt On 
overcurrents and hort a its in residui li jt Y 30А DODAVACIUR UBI Federal рапс 88028 15A 120240VAC 15n UBI Sisco: >. 200744 
ТЕШТЕ ЭПО ЕСИ ITE jig 40A 120/240V AC 2.0in ВЕ Federal Pacific S6DY27_ 20А 120/240V AC 1.5 in UBI Zinsco — 56DY35 
commercial, and industrial applications. 50A 120/240V AC 2.0in ^ UBIF ^ Federal Pacific 560Ү28 30A 120/240VAC 1.5in — UBI Zinsco — 56DY36 
60A 120/240V AC 2.0i UBIF ^ Federal Pacific 560Ү29 40A 120/240V AC 1.5 in UBI Zinsco 56DY37 
AC Volt Item 70A 120/240V AC 2.0 i UBIF X Federal Pacific 56DY45 50A 120/240V AC 1.5 in UBI Zinsco 56DY38 
Amps Rating w Series Brand No. 80A 120/240V AC 2.01 UBIF ^ Federal Pacific 56DY46 60A 120/240V AC 1.5 in UBI Zinsco 56DY39 
For Use With Challenger and Thomas and Betts 90A 120/240V AC 2.0 in UBIF ^ Federal Pacific 56DY47 70A 120/240V AC 1.5 in UBI Zinsco 56DY40 
Load Centers Miniature Circuit Breaker 100A 120/240V AC 2.0in UBIF — Federal Pacific 56DY48 80A 120/240V AC 1.5 in UBI Zinsco — 56DY41 
1-Pole, Plug In 125 A 120/240V AC 2.0 in UBIF ^ Federal Pacific 560Ү49 90A 120/240V AC 1.5 in UBI Zinsco 56DY42 
15A  120VAC 0.5 in UB TBA Left Challenger 3RAL4 ри Use ме Dole ang panies Load 100 А 120/240V AC 1.5 in UBI Zinsco — 56DY43 
n U enters Miniature Circuit Breaker 125 A 120/240V AC 1.5 in UBI Zinsco — 56DY44 
15A  120VAC 05іп Right Challenger 3YMN3 1-Pole, Bolt On 2-Pole, Plug In 
20A  120VAC 0.5 іп UBITBA Left Challenger ЗҮММ4 15/15 А 120V А 15in  UBIP Pushmatic 3YMT6 15A 120/240V AC 1.5 in UBIZ Zinsco 3YMW2 
in UBITBA 15A  120VAC 15іп  UBIP Pushmatic  BYMR7 15 А 120/240V ACO.75 in — UB Zinsco 3YMX2 
20A  120VAC 05п "gi Challenger ЗҮММӘ 59555 420VAC 15п  UBIP Pushmatic 3YMT7 20A 120/240VAC 1.5 in —UBIZ Zinsco — 3YMW3 
30A  120VAC 0.5 іп UB ME Challenger 15Ғ782 20А UL AC 1.5in  UBIP Pushmatic 3YMR8 20A 120/240V ACO.75 in —UBIZ Zinsco 3YMX3 
i U -Pole, Bolt On 30A 120/240V AC 1.5 in UBIZ Zinsco 3YMWA 
30A  120VAC 05і Right Challenger 15Р783 15A 120/240VAC 1510 —UBIP  Pushmatic 3YMR9 30A 120/240V ACO.75 in. UBIZ Zinsco — 3YMX4 
2-Pole, Plug In 20A 120/240V AC 1.5in — UBIP Pushmatic ЗҮМТІ 35 А 120/240V АС0.75іп — UBIZ Zinsco 6YEY7 
15A 120/240V AC Tin X UBITBA Challenger 3YMN6 30 А 120/240V AC 1.5 in — UBIP Pushmatic ЗҮМТ2 40A 120/240V AC 1.5in — UBIZ Zinsco — 3YMW5 
20А 120/240V AC {iin X UBITBA Challenger 3YMN7 40 А 120/240V AC 1.5 in UBIP Pushmatic ЗҮМТЗ 40A 120/240V АС0.75іп X UBIZ Zinsco ЗҮМХ5 
30A 120/240V AC Тіп X UBITBA Challenger ЗҮММ8 50A 120/240V AC 1.5 in — UBIP Pushmatic ЗҮМТ4 45 А 120/240V AC0.75 in — UBIZ Zinsco 6YEY8 
40 A 120/240V AC iin UBITBA Challenger 3YMN9 2-Pole, Plug In 50A 120/240V AC 1.5 in UBIZ Zinsco 3YMW6 
50A 120/240V AC Тіп ОВІТВА Challenger ЗҮМРІ 100 А 120/240V AC 1.5 in — UBIP Pushmatic ЗҮМТ5 50A 120/240V ACO.75 in — UBIZ Zinsco 3YMX6 
For Use With Federal Pacific Load Centers For Use With Pushmatic Load Centers 100A 120/240V AC 1.5in — UBIZ Zinscco — 3YMW7 
Miniature Circuit Breaker Miniature Circuit Breaker 125 А 120/240V AC 1.5 in — UBIZ Zinsco — 3YMW8 
1-Pole, Plug In 1-Pole, Bolt On 150A 120/240V AC 3in XUBITBFP Zinsco 3YMX7 
15A  120VAC 0.5іп UBIF ^ Federal Pacific 3YMP2 30A  120VAC 1.81in  UBIP Pushmatic бҮЕҮЗ 200A 120/240V AC 3in ОВІТВЕР Zinsco 3YMX8 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Circuit Breakers 


by Schneider Electric 


009 (Plug-In) and QOB (Bolt-On) Circuit Breakers 


= 120/240VAC Qwik-Open® (00) breakers аге for use only with QO load centers and 
= Visi-Trip? indicator NQ/NQOD panelboards. QOB breakers are for use only with NQ/NQOD 
= Standard and VH breakers are UL Listed as HACR type panelboards. Rated for aluminum and copper conductors. 
1-POLE 2-POLE 3-POLE 
1-Pole ООО 00 Plug-In QOB Bolt-On 00 Plug-In QOB Bolt-On 00 Plug-In QOB Bolt-On 
"7016 Mfr. ltem Mfr. Item Mtr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Plug-In Amps Model Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. 
Standard 10kA at 120/240V. ACIR 
10A Q0110 5B720 0081104 1Н822 00210 58738 0082107 20М53 00310 10320 008310 20М79 
15А 00115 10230 * 008115 1Н823 00215 10254 008215 1Н884 00315 10321 008315 1Н893 
20А 00120 10234 “ 008120 1Н824 00220 10301 008220 1Н885 00320 10322 008320 1Н894 
25А 00125 5B723 008125 20М46 00225 58741 008225 20М65 00325 58760 008325 20МҒ6 
30A 00130 10239 008130 1Н825 Q0230 10307 008222: 1Н886 00330 10324 008320 1Н895 
35A 00135 5B726 Q0B135 26МЕ9 00235 5В743 008235  2DM70 Q0335 5В761 008335  2GNF9 
40А 00140 10243 0081404 1Н826 Q0240 1031 0082404 1Н887 0034007 10326 008340 1Н896 
45А - — 00814:  2GNF3 00245 58744 008245 20М72 00345 5В762 008345  2DM85 
50A Q0150 10244 008150 1Н879 00250 10313 008250 1Н888 00350 10327 008350 1Н807 
60A Q0160 10246 008160 1Н880 00260 10315 00820 19889 00360 10328 008360 1Н898 
70А 00170 10247 008177 2601Ғ4 00277 10317 008277 1Н890 003707 10329 008370 2001 
80A — — — — Q0280 10318 008280 260116 00380 10330 008380 2004 
90A — — — — Q0290 10319 Q0B290 261/8 Q0390 10331 Q0B390 261М7 
1-Pole 100 A — — — — 002100 10251 0082100 1Н881 003100 54539 0083100 19891 
QOB Bolt-On 110A — — — — 002110 10252 0082110 20М56 - - = = 
125A 002125 10253 0082125. 1Н882 - - - - 
ҮН (High Interrupting Capacity), 22kA at 12072401 АС Ін 
15A| QO115VH 2GLP4 008115УН 26164 | Q0215VH 2GLR4 | QOB215VH  2GLF3 Q0315VH 20681 QOB315VH 26МН2 
20A | (00120/ҮН 10238 QOB120VH 20М45 | Q0220VH 10306 | QOB220VH  2GLF8 Q0320VH —2GLX2 Q0B320VH 26111 
30A | Q0130VH 10242 QOB130VH 20М48 00230ҮН 10310 | QOB230VH 260106 Q0330VH 10325 Q0B330VH 26115 
40А — — — — Q0240VH 2DH30 | QOB240VH  2GLH2 Q0340VH 20687 QOB340VH 26118 
50А = = — — Q0250VH  2GLV5 | QOB250VH  2GLH7 Q0350VH —2GLY2 008350/Н —2GLN2 
60 А — — — Q0260VH  2GLV8 | QOB260VH 261/2 Q0360VH 5В764 QOB360VH 20М99 
80А - - - Q0280VH 2GLW3 | QOB280VH 2017 Q0380VH 20М06 QOB380VH —2GLN6 
100 A — — = = Q02100VH 2GNG3 | QOB2100VH 201Е7 Q03100VH 20678 QOB3100VH 2GLK4 
125A — — — — Q02125VH 20653 | Q0B2125VH 26М08 — — Q0B3125VH 20М83 
150A Q02150VH 2GLR6 | QOB2150VH 201Ғ4 — = QOB3150VH 20М84 
Shunt Trip, Type 1021 Provide Remote Trip fi froma Separate Circuit, 120/208/240VAC Control, 10kA at 120/240V AC IR 
15A] 001151021 —2GLP5 0081151021 26105 002151021 26187 | 00821510217 201Ғ5 — — Q0B3151021 2GLK8 


20А | 001201021  2CTI7 Q0B1201021 20108 | 002201021 20656 | Q0B2201021 261Ғ9 003201021 2GLX3 0083201021 20112 


1-Pole 30A — — 0081301021 26107 002301021 20661 | Q0B2301021 20М66 003301021 20684 0083301021 26116 
40A = = 0081401021 26109 002401021 2GLV2 | Q0B2401021 2GLH3 003401021 261Х9 0083401021 26119 
Tandem 50A — = = = 002501021 2GLV6 | Q0B2501021 2GLH8 Q03501021 20688 0083501021 2GLN3 
60А — — — — 002601021 2GLV9 | Q0B2601021  2GLJ3 003601021 2GLY3 Q0B3601021 2GLN4 
70A — — — — 002701021 2GLW2 | 0082701021  26LJ5 Q03701021 2GLY4 0083701021 20М02 
80А — — — — 002801021 2GLW4 — — 003801021 2GLY5 0083801021 20М05 
100A 0021001021 2DG50 (00821001021 2GLE8 0031001021 20677 Q0B31001021 2DM80 
HID (High Intensity Discharge) For Use In Lighting Panels; Switch Rated, 10kA IR 
15A — QO215HID 10256 | QOB215HID  2GLF2 — — QOB315HID — 2GLK6 
20А | (00120НІр 10236 QOB120HID 20М43 Q0220HID 10305 | QOB220HID  2GLF7 Q0320HID 2011/9 QOB320HID — 2GLK9 
30A — — QOB130HID 26106 00230НІ0 10300 | QOB230HID 26164 — — — — 


HM (High Magnetic), Recommended For ШШ Initial ш) Loads, 10 КА IR 
15А Q0115HM 1D233 * — — — — — — — — 
20A Q0120HM 1D237 Q0B120HM 20М44 -- -- -- -- — — — 
H (UL Listed 5КА IR on 3-Phase Corner Grounded Delta Systems]: 10kA at 120/240V AC IR 


100A — — Q0B2100H 261Е6 — — — — 
SWN (Switch Neutral), 2 Pole Breakers Have 1 Hot, 1 Neutral, 3 Pole LET Have 2 Hot, 1 Neutral), 10kA IR 
15A = Q0215SWN 58739 Q0B215SWN 2DM59 = = — — 
2-Pole 20A = = Q0220SWN 5B740 | QOB220SWN 2GNJ2 = = QOB320SWN 20М87 
GFCI (Ground Fault Circuit In Interrupter), mA Trip, Used Where Personal Protection is Required, 10kA IR 
QO Plug-In 15А| QO115GF| 10231 QOB115GFI 20101 | QO215GF| 10255 | QOB215GFI 2GLF1 Q0315GF| 6RHG1 QOB315GF|  6PHL6 


20А | (0012061 10235 QOBi20GF| 20099 00220051: 10304 QOB220GF| 20Н05 003200Ғ1 6ВН63 QOB320GFI ӨРНІ8 
ЗОА | Q0130GFI 10240 QOB130GF| 20Н03 QO230GF| 10308 QOB230GF| 20Н06 QO330GFl 6RHGS QOB330GFI 6АНЕ5 


40А — — — — Q0240GF| 10312 QOB240GF|  2GLG8 Q0340GFl 6RHG7 QOB340GFl ӨВНЕТ 
50A — — — — Q0250GF| 1D314 | QOB250GF|  2GLH5 003506! 6RHG9 QOB350GFI  6RHF9 
60А — 0026001 10316 | QOB260GF|  2GLJÍ — — — — 
EPD (Equipment Protection D Device), IOMAT Trip, Used Where Equipment Ground Fault Protection is Required, 10kA IR 

15A| QOT15EPD 261РЗ QOB115EPD 2GLA9 00215ЕРО 2DM35 | QOB215bEPD 2GLE9 — — QOB315EPD  6PHL5 
20А | QO120EPD  2DM33 QOB120EPD 26167 00220ЕРО 2DM36 | QOB220EPD  2GLF6 Q0320EPD 6RHG2 QOB320EPD ӨРНІ7 
30A | QO130EPD 20М34 QOB130EPD  2GLD5 00230ЕРП 2DM37 | QOB230EPD 20М67 — — QOB330EPD  6RHF4 
40А — — — — — — QOB240EPD 260107 — — QOB340EPD  6RHF6 
50А = = = = QO250EPD 2GLV3 | QOB250EPD  2GLH4 QO350EPD 6RHG8 QOB350EPD 6RHF8 
60А — — QO260EPD 2GLV7 | QOB260EPD  2GLH9 — — — 


AFI (Arc Fault interrupter), N Meets NEC Code Section 210-12 Requirements Consult Local Codes for Required Locations), тшд IR 
15A | QOTT5PCAF| 30YE76 ТЕ — 

15A| QOTI5AF| ЗХЕ17 QOB115CAFI 12R458 t 
15A | QOTISCAF| 128454 | | QOBÍTSAF| 2GLA8 
20А | QO120CAF| 128455 | | QOB120AF| 260166 
20А | QO120PCAF| 30ҮЕ78 tł — 

20A Q0120AFI 3XE18 QOB120CAFI 128459 1 
AFI (Arc Fault Interrupter), Meets NEC Code Section 210-12 Requirements (Consult Local Codes for Bern Lucstions] 722 7X IR 
15A | QO115VHCAF| 128456 | QOB115VHCAFI 128460 T — — 

20A | QO120VHCAFI 128457 | QOB120VHCAFI 128461 1 — — — 

20 А |Q0120VHPCAF| 30YE79 Tt — — — 

Q0 Tandem, Used on Older Non-CTL Q0 Load Centers, шд аї 120/240V AC IR 

15A Q01515 1D245 — — — 

20A Q01520 5B728 — — — — — 

20A Q02020 1D250 — — = 

30A — — 01020303020 20049 == 

QOT Tandem, Used on Newer Q0 Load Centers that have a Mounting Rail Slot 10kA at 120/240V AC IR 


1820! Qori520  SB778 = - - E = - = = = 


15A 0071515 10336 — — — — — — = = = 
20A Q0T2020 1D337 — — — — = = = 
SB Surge Suppressor, 27КАКА IR 

3-Pole = — — — — 00217558 3Х884 - = = = = = 
QO? Plug-In * UL Listed as SWD (switching duty) rated. 1 Combination arc fault interrupter senses both parallel and series arcing. # Plug-on neutral. 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. == 
Circuit Breakers Details on page А1. 


Square D Load Center Selection 
To choose the proper Load Center for your needs, start by asking yourself the following: 


= Do you need a Load Center (1412"W residential enclosure) = What is the max. amperage size of the service? 
or a panelboard (20"W commercial enclosure)? = How many total spaces does the Load Center require? 
= What type of service do you need: single-phase or 3-phase? = If 00 is selected, will you require a Plug-On 
= Do you need an indoor or outdoor Load Center? Neutral arc fault breaker Load Center? 
= What type of Load Center is required, Main Breaker or Main 1 Verify the Short Circuit Current Rating (SCCR) of the voltage 
Lug? (Main Lug has no main disconnect in the load center.) system to ensure correct Load Center for the application 
[B ssuamen | 
009 Load Centers ue 


= Use only 00 circuit breakers (see page 193) 

Main Lug Load Centers are used when all the circuit slots in 

the main breaker load center are full or when a remote panel is 
desired. Main Lug, Convertible, Plug-On Neutral Load Centers 
can be converted to a main breaker load center, so they can be 
used to distribute the main supply of power if needed. With a 
neutral bar on either side of the bus bars, so compatible AFCI (arc 
fault circuit interrupter) or GFCI (ground fault circuit interrupter) 
breakers can plug directly onto the bus and neutral bars without 
requiring a pigtail connection. Main Breaker Load Centers can 
be converted to a main lug load center with a required lug kit, so 
they can be used when a remote panel is desired. Main Breaker, 
Convertible, Plug-On Neutral Load Center can be converted to 
a main lug load center with a required lug kit, so they can be used 
when a remote panel is desired. These load centers have a neutral 
bar on either side of the bus bars, so compatible AFCI (arc fault 
circuit interrupter) or GFCI (ground fault circuit interrupter) breakers 
can plug directly onto the bus and neutral bars without requiring a 


60UMO9 pigtail connection. 
Max. No. Enclosure Max. No. Enclosure 
Мо. of of Tandem NEMA Included Item No. of of Tandem NEMA Included Item 
Amps Spaces Breakers Rating wW H D Enclosure Cover No. Amps Spaces Breakers Ratini w H D Enclosure Cover No. 
Square D Q0 - Main Lug Load Centers Indoor, 3-Phase 208Y/120/240V A . . . 
Indoor, 1-Phase 120/240V AC з ТЕН | _ 100A 27 0 1 1425in 29.84in 3 іп Order Separately 10772 
30A 2 0 1 3.81in 673in  3in Surface Cover 5B755 125A 30 0 1 14.25 іп 39.38in 3*?4in Order Separately 2GNU7 
ТА 2 1 48in 93in 3%in Surface Cover 10390 150A 30 0 1 1425in 39.38in 3%in Order Separately — 3XB89 
70А 2 2 1 48in 293in 3 in Flush Cover 1D388 200A 30 0 1 14.25in 39.38 іп 3 іп Order Separately — 3XB90 
1004 6 6 1 8.91in 1256in 3 іп Surface Cover 1D420 200A 7 0 1 14.25 іп 39.38in 334in Огаег Separately — 3XB91 
100A 6 6 1 891in 1256in 3 іп Surface Cover 5B767 225A 42 0 1 14.25 іп 39.38in 3%іп Order Separately — 3XB92 
100A 8 8 1 8.91іп 1256in 3?4^in ^ Surface Cover 5B770 Outdoor, 3-Phase 208Y/120/240V AC 
1004 8 8 1 8.91 in 1256in 3 іп Flush Cover 5B769 100A 27 0 3R 147Т7іп 29.84in 4%in Surface Cover 10769 
1004 8 8 1 &91in 1256 in 3%in Surface Cover 10424 125A 30 0 3R 1477іп 39.38in 4%in Surface Cover | 2GNW4 
100A 6 6 1 891in 12.56in 3% in Flush Cover 5B766 150A 30 0 3R 14.77 in 39.38in 4 іп Surface Cover 2GNW7 
Indoor, 3-Phase 208Y/120/240V AC И А ] 200A 30 0 ЗА  1477in 39.38іп 4 іп Surface Cover 2GNX1 
60A 3 0 1 5.88 іп 13.11 in 3% in Surface Cover 1D413 200A 42 0 3R 14.77 in 39.38 in. 4 12 in Surface Cover 2GNX6 
60A 3 0 1 5.88іп 13.11in 3 іп Flush Cover 1D411 225A 42 0 ЗА — 1477in 39.38іп 4%in Surface Cover 26МХ4 
125A 12 0 1 1425in 17.91in 3%in Order Separately 10400 Square D Q0 - Main Breaker Load Centers 
125A 20 0 1 14.25in 20.91in 3%4in Order Separately 10405 Outdoor, 1-Phase 120/240V AC 
125A 24 0 1 1425іп 20.91 in 3%in Order Separately — 6B460 125A 6 6 3R  1477in 18.94in 4%in Surface Cover 5Ё706 
200A 18 0 1 1425іп 2984іп 3%in Order Separately 10402 200A 8 8 ЗА 14.77іп 29.84in 4%in Surface Cover 5ЕТ08 
200A 30 0 1 14.25 іп 29.84in 3%in Order Separately 10407 Square D Q0 - Main Breaker, Convertible, Plug-On Neutral Load Centers 
225A 42 0 1 14.25 іп 37.98in 3%in Order Separately 10409 Indoor, 1-Phase 120/240V AC 
Outdoor, 1-Phase 120/240V AC _ i . 100A 24 0 1 1425in 20.91 in 4 %4in Order Separately 30ҮЕ81 
40A 2 0 ЗА — 488in 938in  4in Surface Соуег 58756 100A 12 12 1 1425in 14.94in 3%in Order Separately — 60UMOS 
60A 2 2 3R 655in 878in 4[п Surface Cover 16Е04 100A 12 12 1 1425in 14.94in 3541 Combination Flush/ 60UM10 
70A 2 2 3R X 488in 938in 4in Surface Cover 10389 dn 14-0 П 371 surface Cover 
100A р р Ji 231 in ns in 1 Я in Surface Cover ШАН 100A 16 8 1 1425іп 17.94in 3%in Order Separately 600М12 
91 in 12.64 in 4 in urface Cover i 1 ;, Combination Flush/ 
Outdoor, 3-Phase 208Y/120/240V AC — i i | 100 А 16 8 1 14.25 in 17.94 in 3% іп Surface Cover 60UM13 
8 $ ] E Е 1318 in i Surface Rover 10412 100A 20 4 1 1425 in 17.94іп 3%іп coder Separately 600М16 
./T in 18.94 in 5 in urface Cover 1 A i ombination Flush/ 
125A 20 0 3R 1477іп 225іп 4 іп Surface Cover 10446) 1004 20 4 12 1425іп 1794in 394in ” Surface Cover _ S0UM17 
200A 18 0 ЗА 14.77 in 29.84іп 4 “іп Surface Cover 1D403 100A 32 6 1 1425in 26in 3%in Order Separately 60UM27 
200A 30 0 3R 14/77іп 2984in 4 іп Surface Cover 1D408 125A 24 10 1 14.25 іп 20.94in 3%in Order Separately 60UM21 
225A 42 . 0 3R 14.77 in 37.98 in 4 іп Surface Cover 1D410 125A 32 6 1 1425in 26in 3%in  OrderSeparately — 60UM28 
Square D Q0 - Main Lug, Convertible, Plug-On Neutral Load Centers 150A 20 10 1 1425in 29.88in 3%in Order Separately 600М18 
Indoor, ese ШЕШ AC 1 TOROS" Dres ШЕШІ 150A 24 12 1 14.25 іп 29.88іп 3 Жіп coder Separa e ПЕ 60UM22 
2 Д 25 іп 20.91in 4% in rder Separately я ; ombination Flus 
195A 12 12 417 1425іп 17.94in 334in Order Separately 60UM06 150A 42 0 1  1425in 38in Surface Cover 90UM34 
1 1 ;, Combination Flush/ 200A 30 0 1 14.25 in 29.84іп 3%in Order Separately  30YE83 
3 
MOM. des de 1 425 17.9410 3%in > Surface Cover COUMO? — 505, 45 0 1 14251п 37.98in 334in Order Separately —30YEBS 
125A 16 8 1 1425іп 2094in 3%in Order Separately 600М11 2004 54 0 {14.25 in 39.38in 3 іп Order Separately 30YE87 
125A 20 4 1 14.25 in 17.94іп 3% in ular Separa e ПЕ 60UM14 200A 60 0 1 14.25 іп 43.16 in 3% in Flush Cover 30ҮЕ88 
i i 3% | ombination Flus! 200A 20 10 1 14.25 іп 29.88in З іп Order Separately 600М19 
Е А Е М | ds їп ша п à 4 n Surface Cover im 200A 24 — 12 1. 1425in 298810 3%іл Order Separately 60UM23 
25 3 .25in 26in 4 in rder Separately 1 1 ; ombination Flush/ 
200A 20 10 1 1425іп 29.84 in 334in Order Separately 30/60 2004 30 0 1 14.25in 29.88in 3% in ” Surface Cover 600М25 
20A iy ip 1 Е Ш s in БЕЛІ order Separa ely ӘЛИГЕ 200A 40 20 1 1425іп 33.75іп 3%іп Order Separately  60UM30 
.25 in 29.88 in ^ in rder Separately 5 n ;, Combination Flush/ 
AU. d it 1 44.95 in 29.88 in з эи Combination Flush epo, 20A — 40 20 1 —1425in 3375in 3%in “Surface Cover BOUMS1 
в ы TAN . Surface Cover 225A 40 20 1 14.25 іп 37.98 іп 3%in Order Separately — 60UM32 
200A 40 20 1 14.25 іп 33.75in 3%in Order Separately 600М29 225A 42 10 1 1425in 37.98in 3%in Order Separately 600М35 
225A 242 0 1 14.25 іп 37.98 іп 3%in Order Separately 30ҮЕ84 FLUSH SURFACE 
225A 54 0 1 14.25 іп 39.38in 3%in Order Separately — 30YE86 Item Item 
225A 42 0 1 — 1425in 38in 3%in Combination Flush’ guias Type No. No. 
Combination Flush/ oer 
2235A 54 18 1 14.25 іп 39.38 in Surface C 60UM36 16 Spaces 10427 10428 
: - 7 Urtaca Lover 24 Spaces 1D433 10434 
225А 54 18 1 14.25 іп 39.38in 3%in Order Separately  60UM37 30 Spaces 1D435 1D436 
42 Spaces 1D441 1D442 
42 Spaces 3XB93 3XB94 
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ELECTRICAL 
Panel Boards 


Interior 
4HGX5 
Enclosure Flush Cover 
1D687 3TX77 
[B]|seuamn / Rec. Rec. ALUMINUM BUS | COPPER BUS 
mÁ No. of Rec. Flush Surface Item Item 
by Schneider Electric Amps Spaces Enclosure Cover Cover No. No. 
N NF ‘Panelhoard Interior, 1-Phase, x а Т ТЕСЕ 
1D687 for Main Lug 31X77 for Main Lug 31X78 for Main Lug 
Q/ 100 A 18 68428. for Main Breaker 3 x or Main Breaker 3TX82 for Main Breaker 4HGW8 4HGW9 
1D691 for Main Lug 4HGZ9 for Main Lu 3TX80 for Main Lu 
Panelboards 100A 30 1D698 for Main Breaker nn or Main Breaker ыы for Main Breaker 4HGX1 AHGX2 
1D691 for Main Lug 4HGZ9 for Main Lug 3TX80 for Main Lug 
= Complete panelboard 225A 30 ш Main Breaker АНАН ШОШ Buster это Man Breaker 4HGX3 4HGX4 
ires i i 1 or Main Breaker or Main Breaker or Main Lug 
leise m RIA g 68429 for Main Lug АННАТ for Main Lug 31X92 for Main Breaker AHGX5 = 
or Main Breaker or Main Breaker 
or surface cover eo - 42 68429 for Main Lug 4HHAT for Main Lug 21/55 Е АНЫ 
400 A 30 12N640 for Main Breaker 3TX94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker AHGX7 AHGX8 
= NQ panelboards are for 10700 for Main Lug Е HA2 for Main Lug 31X88 for Main Lug 
i к 12N640 for Main Breaker 31X94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker 
изе with 00 (plug 4004 42 1D700 for Main Lug 4HHA2 for Main Lug 31X88 for Main Lug 4HGX9 4nGY1 
in) or QOB (bolt-on) 600A 30 12N640 for Main Breaker 3ТХ94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker _ AHGY2 
breakers; see page 197 1D700 for Main Lu 4HHA2 for Main Lug 3TX88 for Main Lug 
H 600 A 42 12N640 for Main Breaker 3ТХ94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker _ AHGY3 
= NF panelboards are for ce " ШЛ for Main Lug s АННА? for Main Lug 31X88 for Main Lug 
i ы 'anelboard Interior, 3-Phase, 120/208 to 
use with ЕРЕ (bolt-on) 100A 18 Г 10687 for Main Lug 3TX77 for Main Lug 3TX78 for Main Lug AHGYA 4HGY5 
breakers; see page 197 6B429 for Main Breaker 3 х1 or Main Breaker 3TX82 for Main Breaker 
in-i i 1D691 for Main Lug 4HGZ9 for Main Lu 3TX80 for Main Lug 
= Tin plated aluminum 100A 30 1D698 for Main Breaker 4HHA1 for Main Breaker 3TX84 for Main Breaker 4HGY6 4HGY7 
or silver-plated 5A 30 1D691 for Main Lug 4HGZ9 for Main Lug 3ТХ80 for Main Lug anya pum 
copper construction 1D698 for Main Breaker 4ННА1 for Main Breaker 3TX84 for Main Breaker 
қ x 295A 42 1D700 for Main Breaker 3TX91 for Main Breaker 3TX84 for Main Lug AHGZ1 _ 
» Use with ground bar kit 68429 for Main Lug АННА for Main Lug 3TX92 for Main Breaker 
i 1D700 for Main Breaker 3TX91 for Main Breaker 3TX84 for Main Lug 
58716 (not included) 225 A 42 68429 for Main Lu АННАТ for Main Lug 31X86 for Main Breaker = 4HGZ2 
= Use NQ adapter kits 400A 30 12N640 for Main Breaker 37X94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker 4HGZ3 AHGZ4 
with Q and L frame 1D700 for Main Lu 4HHA2 for Main Lug 3TX88 for Main Lu 
е 400 A 42 12N640 for Main Breaker 3TX94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker 4HGZ5 AHGZ6 
breakers, available 1 0700 for Main Lug 4H НА? for Main Lug 37X88 for Main Lug 
n Grainger.com® 12N640 for Main Breaker 31X94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker EE 
on Grainger.com® 600 A 30 1D700 for Main Lug АННА? for Main Lug 3TX88 for Main Lug 4HGZT 
= Use NF adapter kits 600A 42 12N640 for Main Breaker 31X94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker _ АН678 
with Н and J frame А 10700 for Main Lug АННА? for Main Lug 3TX88 for Main Lug 
3 ‘Panelboard Interior, 3-Phase, 277/480YV AC 
breakers; see page 197 125A 18 10687 for Main Lug 3TX77 for Main Lug 3TX78 for Main Lug 31701 37202 
Preassembled main lugs 6B429 for Main Breaker 31X81 for Main Breaker 3TX82 for Main Breaker 
А PE or Main Lug ain Lug ain Lug 
save installation time. Sa 0 1D698 for Main Breaker АННА fr Main Breaker STXG4 for Main Breaker 31103 374м 
i i 1D700 for Main Breaker 4HGZ9 for Main Lug 3TX80 for Main Lug 
Convertible to main breaker. 250A 30 6B429 for Main Lug АННА1 for Main Breaker 31X84 for Main Breaker 31205 31206 
End-mounted split neutrals ^ „сод 42 1D698 for Main Lug 31X91 for Main Breaker 3TX84 for Main Lui 3TZ08 3TZ09 
ut neutral connections 22P067 for Main Breaker 4HHA1 for Main Lug 3TX92 for Main Breaker 
p д 400 A 30 12N640 for Main Breaker 3TX94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker 3T207 22P072 
on the mains end of the 1D700 for Main Lug 4HHA2 for Main Lug 31X88 for Main Lug 
22P067 for Main Lug 31X91 for Main Lug 3ТХ92 for Main Lu = 
panelboard, away from the 400 A 42 22P068 for Main Breaker 3TX96 for Main Breaker 3TX97 for Main Breaker 22P074 
high-density wiring area of ^ soo, 30 12N640 for Main Breaker 3TX94 for Main Breaker 12N641 for Main Breaker m 22P073 
the panel-side gutters. UL 1D700 for Main Lug 4HHA2 for Main Lug 3TX88 for Main Lug 
: h 600 A 42 22P067 for Main Lug 3TX91 for Main Lug or Main Lug _ 22P075 
Listed. 22P068 for Main Breaker 3TX96 for Main Breaker 3TX97 for Main Breaker 
D Mfr. Item Mfr. Item 
L w in. Model No. Description Model No. 
anelboard Enclosures, loor ccessories 
26 in 20 in 5% МН26 10687 eutral Bar, Copper, 100A ШЕШ АННА! 
32 in 20 in БЕЛ MH32 10691 eutral Bar, Copper, 225A NQN2 4HHA7 
38 in 20in 53A MH38 6B429 eutral Bar, Copper, 
in in Л NF Neutral Ваг, Copper, 125A NFN1CU 22P077 
50 in 20in 5% Н50 070 eutral Ваг, Copper, 
56 in 20in 594 MH56 2P067 eutral Bar, Copper, 
in in Л Ground Bar Kit, 27-Тегтіпаї, Aluminum РК276ТА 5В716 
68 іп 20 in 5% MH68 2P068 NQ Filler Plate, Pkg. of 15 NQFP15 4HHA9 
FLUSH SURFACE NQ M n Стой Baar Adapter Kit 
Description hem un Mem 250A, H and J Frame Breakers — NOMB2HJ АННАЗ 
Main Circuit Breaker Adapter Kit, 250A, Q Frame Breakers NOMB?! 4ННА4 
‘overs -NO Main Circuit Breaker Adapter Kit. 400A L Frame Breakers — NQMBALA  AHHAS — — 
onventilated, 26'H x 23'W x 534" NC26 31X78 Main Circuit Breaker Adapter Kit, 400A, L Frame Breakers MB4 АННА5 
Nonventilated, 32'H x 20'W x 574 D NC32 | 49049 | 3TX80 Main Circuit Breaker Adapter Kit, 150A, H Frame Breakers N150| 22P069 
Nonventilated, 38'H x 20'W x 534'D NC38 |  S3TD81 X | X8 F Main Circuit Breaker Adapter Kit, 250A, J Frame Breakers N250 22P070 
onventilated, 44^H x 20 Wx 54D 44 | 4HHAT | 31X84 F Main Circuit Breaker Adapter Kit, 400A, L Frame Breakers 400М 22Р071 
entilated, 50"Н х 20"W x 54D NC50V I— $8: ——| 3TX88 
entilated, 56"Н x 20"W x 54D NC56V TX9 3TX92 
entilated, 62"H x 20'W x 534") NC62V | зл — | N641 
entilated, 68"H x 20'W x 5%4'D NC68V |  3TX96 J— | 3TX97 
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ELECTRICAL 
Circuit Breakers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


by Schneider Electric 


HomeLine® Load Centers and Circuit Breakers 


= 120/240VAC 1-phase » Split-branch neutral = UL Listed as HACR type 
= 10K AIR with main lugs » 3 ground bar-mounting locations 


Max. No. NEMA 1 NEMA 3R 
of Rec. Rec. Rec. 
No.of Tandem Flush Surface Ground Item Item 
Amps Spaces Breakers Cover Cover  Barkit H wW D No. H W D No. 
Load Centers 
70A 2 2 — |ncluded 5B717 | 9.3in  48in 3%in 10512 9.38іп 488in іп 10511 
100A 6 6 Included — 10374 |12.56in 891in 4 іп 1D519 = = = — 
100A 6 6 — Included 10374 12.56іп 891in 4%in 10521 12.64іп 8.91in 4'4in 10520 
NEMA Sn No.of  ACVol Пет No.of  ACVolt Нет No.of ACVolt Нет 
1D520 Amps Poles Rating No. Amps Poles Rating No. Amps Poles Rating No. 
Miniature Circuit Breaker, Standard 80A 2. 120/240V AC 10361 20A 1 120V AC 1D343 
15A 1 120V AC 1034 90A 2 120/240V AC 10362 20А 2 120/240V AC 10353 
15А 2 120/240V АС 10350 100А 2 120/240V АС 10349 25А 2 120/240V АС 2GNY1 
20A 1 120V AC 10342 * 110A 2 120/240V AC 2GNX8 30A 2 120/240V AC 10355 
20A 2 120/240V АС 10352 125А 2 120/240V АС 5B681 40A 2 120/240V АС 10357 
25А 1 120/ АС 2KDF4 150A 2 120/240V АС 5B682 1 50A 2 120/240V АС 2GNY3 
25A 2 120/240V AC 5B684 200A 2 120/240V AC 22Р066 + Miniature Circuit Breaker, Tandem 
1-Pole 30A 1 120V AC 1D344 Miniature Circuit Breaker, Arc 15/20 A 1 120/240V AC 5В709 
Standard 30A 2 120/240V AC 10354 Fault Circuit Interrupter 15/30 А 2 120/240V AC 5В708 
1D340 35 A 2 120/240V AC — 5B685 15A 1 120V AC 3XE15 15A 1 120/240V АС 10364 
40А 1 120/ АС 10345 15A 1 120V AC 12R452 1 20/30 A 2 120/240V АС 10366 
40А 2 120/240V АС 10356 20А 1 120V AC 3XE16 20A 1 120/240V АС 10365 
45А 2 120/240V AC 5В686 20A 1 120V AC 128453 1 20А 2 120/240V AC 5В710 
50А 1 120V AC 1D346 Miniature Circuit Breaker, Ground Fault Surge Protection Device 
50A 2 120/240V АС 10358 Circuit Interrupter (Class A - 5mA) 5A 2 = 3XB85 
60A 2 120/240V АС 10359 15А 1 120/ АС 10341 
70А 2 120/240V AC 10360 15A 2  120/240V AC 10351 


* UL Listed as SWD (switching duty) rated. ў Combination arc fault interrupter senses both parallel and series arcing. Requires 4 spaces. 


2-POLE 3-POLE 
Adi t bl [Bl SQUARED | AC Volt Low Amp High Amp Item Item 
Jus a e Amps Rating Trip Setting Trip Setting No. No. 
by Schneider Electric Standard 
Molded Case а LAL Series, 42kA at 240V AC 
Е! = 125 А 600V AC 625A 1,250А 26MD1 — 
Circuit Breakers 150A 600V AC 750A 1,500 A - 5B912 
200A 600V AC 1,000 А 2,000 A 2GMD4 5B913 
Adjustment is set at the front of the breaker. 225 А К АС 1280 А $500 А zamn; 88015 
300А 600V AC 1,500A 3,000 A 5B910 5B916 
MOTOR CIRCUIT PROTECTORS (MAG-GARD®) 350A 600VAC 1750A 3500A | 2GMD7 | 58917 
= Magnetic trip only—provides " ER A mE Lm 20 А 4,000 A 2GMD8 5B918 
А егіеѕ, а 
no overload protection и 250A. — 240VAC 1250A 2500A | 2GMD9 | 5B962 
» For supplementary protection within equipment 300 A 20746: 1500A 30004 | 5B960 | 2KDF1 
Tri tting tolerances are 350A 240V AC 1,750 A 3,500 A 2GME1 2KDF2 
= Irip setting tolerances 400 A 240V AC — 2,000A 4,000А | 5B961 | 5B965 
+20% of nominal values Motor Circuit Protector 
" : А А LAL Series, 42КА at 240V AC 
Provide adjustable instantaneous trip when used 400 A 600V AC 1250А 2.500 A = 5B919 
j inati j j 400 A 600V AC 1,500 A 3,000 A — 2JWX5 
Каарын in combination with motor starters with overload 100A 00V AC 1750A 3500A = Ate 
relays. 400A 600V AC 2,000 A 4,000 A = 58921 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Circuit Breaker and Panelboard Lugs 
Neutral Lug Kit, For Use With Homeline and QO Load Centers LK70AN 1D421 
Neutral Lug Kit, For Use With Homeline and QO Load Centers LK100AN 20М13 
Circuit Breaker and Panelboard Mounting Accessories 
Mounting Base, 1-Pole, QO Plug In, 70 Amp QOMB1 2DH47 
Mounting Base, 2-Pole, QO Plug In, 70 Amp QON24L70 20Н55 
Mounting Base, 3-Pole, QOB Bolt On, 100 Amp QON3B 2DH58 
Retaining Kit - For Q0612, L100 F/S, RB, PKOMB 1D372 
DF/S, Q0816L 100F/S, RB, DFS 
Circuit Breaker Handle Ties - 
Handle Tie, Converts Any 2 Adjacent 120/240VAC, Single- 
Pole QO Breakers to Independent Trip 2-Pole СЕ 001Н 58734 
Handle Tie, Converts Any 2 Adjacent 120/240VAC, Single-Pole 
Side-by-Side QOT Breakers to Independent Trip 2-Pole QOTH 10339 
Ground Bar Kits 
4-Terminal, for #14 to 4 Cu or #12 to 4 Al Wire PK4GTA 5B718 
[Bi SQUARED — 7-Terminal, for #14 to 4 Cu or #12 to 4 Al Wire PK7GTA 1D374 
9-Terminal, Aluminum PK9GTA 1D375 
PE 5B719 12-Terminal, Aluminum PK12GTA 5B711 
Шы анды 15-Terminal, Aluminum PK15GTA 10369 
= 16-Terminal Plus 1 Terminal with a 1-4/0 Al/Cu Lug PKÍ5GTAL 5В713 
Load Center and Panelboard Accessories тта auminum PKISGTA — 10370 
19-Terminal Plus 1 Terminal with a 1-4/0 Al/Cu Lug PK18GTAL 5В714 
UL Listed. 23-Terminal, Aluminum PK23GTA 10371 
24-Terminal Plus 1 Terminal with a 1-4/0 n Lug PK23GTAL 58715 
Mfr. Item nsulator Kit, For Use With Square D PK9GTA 
Description Model No. hru PK27GTA Ground Kits PKGTAB 58719 
Circuit Breaker and Panelboard Locking Devices Load Center and Panelboard Accessories 
Handle Clamp, Clip for Fixing QO and QOU Breaker HLO1 1H235 Fusible Switch, For Use With QMB Panelboards QMB364W 20К43 
Handle in "ON" or "OFF" Position (1-, 2-, and 3-Pole) Miniature Circuit Breakers 
Handle Lockoff, Clip for Fixing 00 Breaker Handle Q01L0 5B735 70 A Amps, For Use With Homeline Load Center, 00 Load Center QOM70VH 5В777 
in "ON" or "OFF" Position (1-Pole) 100 A Amps, For Use With Square D 125 Amp Single QOM100VH 10332 
Handle Padlock Attachment, Fixed, For 1-Pole QO Q01PA 10249 Phase Convertible Load Centers (00М1 Frame Size 
Breakers in "ON" or "OFF" Position - Fixed 125 A Amps, For Use With Homeline Load Center, 00 Load Center Q0M2125VH 58776 
Handle Padlock Attachment, Fixed, For 2- and 3-Pole Q01PL 10384 125 А Amps, For Use With Homeline Load Center, 00 Load Center QOM125VH — 5B774 
QO Breakers in "ON" or "OFF" Position - Fixed 150 A Amps, For Use With Homeline Load Center, QO Load Center Q0M2150VH 10333 
Handle Padlock Attachment, Loose, For 1-Pole 00 QOHPL 2DH09 200 A Amps, For Use With Homeline Load Center, QO Load Center 00М2200ҮН 10334 
Breakers in "ON" or "OFF" Position - Loose Panelboard Covers, Enclosures and Kits 
Handle Padlock Attachment, Loose, For 2- and 3-Pole QO1HPL 10248 Filler Plate, For Use With Square D HOM Load Centers HOMFP 1D525 
QO Breakers іп "ON" or "OFF" Position - Loose Filler Plate, For Use With x uare D МЕ pa boards EFP 3TW52 
nterlock Attachment, For Use With Square D Filler Plate, For Use With Square D NQOD 
QO and QOB Miniature Circuit Breakers 0020ТІ 20H32 Lightning and Appliance Panelboards QOFP 10443 
Load Center Lock Kit, For Use With Square PKGFL 1D373 Filler Plate, For Use With Square D QO Load Centers QOM1FP 1D445 
D 00 and Homeline Load Centers Load Center Cover, For Use With Square D HOM Load Centers HOMC30UFL 6РНО8 
Panelboard Lock Kit, For Use With Square D NQOD Mono-Flat Fronts PK4FL 2DJ87 Spray Paints 
tim Clamps, For Use With Square D NQOD Panelboards LP9501 3KJ18 ray Touch-Up Paint, 16-02. Aerosol Can РК495Р 20883 
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ELECTRICAL 
Circuit Breakers 


25КА IR © 240V, 18.0kA 
IR @ 480V, 14kA IR @ 600V 


2-Pole 3-Pole 
Max. Mfr. Item Mfr. Item 
Amps Wire Size| Model No. Model No. 
HDL/HGL Series, Replaces FAL Series 
15A  3AWG |HDL26015 1MAJ5 |HDL36015 1MAU2 
20A  3AWG |HDL26020 1MAJ6 |HDL36020 1MAU3 
25А  3AWG |HDL26025 1MAJ7 |HDL36025 1MAU4 
30A  3AWG |HDL26030 1MAJ8 |HDL36030 1MAUS 
35A  3AWG — — HDL36035 1MAU6 
40A  3AWG |HDL26040 1MAJ9 |HDL36040 1MAU7 
45А  3AWG — — HDL36045 1MAU8 
50A  3AWG |HDL26050 1MAK1 |HDL36050 1MAUS 
60A  3AWG |HDL26060 1MAK2 |HDL36060 1MAJ4 
70A  3AWG |HDL26070 1MAK3 |HDL36070 TMAV1 
80A  3AWG |HDL26080 1MAK4 |HDL36080 1MAV2 
90А  3AWG — — HDL36090 1MAV3 
100A  3AWG |HDL26100 1MAK5 |HDL36100 1MAV4 
125A  3AWG |HDL26125 1MAK6 |HDL36125 1МА/5 
150A 3AWG_|HDL26150 1MAK7 |HDL36150 1MAV6 


JDL/JGL Series, Replaces KAL Series 
150A 4/0 AWG |JDL26150 1МАХ4 — — 
L36150 1MAZ5 


150A  4AWG — = 
175A 4/0 AWG |JDL26175 1MAXS == = 
175A 4AWG L36175 1MAZ6 


200A 300 MCM |JDL26200 1MAX6 
200A 350 MCM = = 
225 А 300 MCM |JDL26225 1MAX7 
225 А 350 MCM E 


[36225 1МА78 


D 
D 
D [36200 1 МА77 
D 
D 


Model No. Model No. 


HG 
HG 


G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 


10126225 1МА23 0136225 1MBB4 


65kA IR @ 240V, 35.0kA 
IR @ 480V, 18kA IR € 600V 
2-Pole 3-Pole 
Mfr. Item Mfr. Item 


L26015 1MAK8 |HGL36015 1MAV7 
L26020 1MAK9 |HGL36020 1MAV8 
[26030 IMAL? - HGLS6030 TMAM 
= — |HGL36035 TMAW2 сее 
[26040 1MAL3 |HGL36040 1MAW3 "Fore 
= —  —HGL36045 1MAW4 
[26050 1MAL4 |HGL36050 1МАМ5 
L26060 1MALS |HGL36060 1MAWG 
[26070 1MALG |HGL36070 1МАМ7 
[26080 1MAL7 HGL36080 1МАМ8 
L26090 2JWN5 |HGL36090 1MAW9 
[26100 1MAL8 |HGL36100 1MAX1 
126125 1MAL9 |HGL36125 1MAX2 [D] SQUARED // 


L26150 1MAU1 |HGL36150 1MAX3 


J-Frame 
3-Pole 


by Schneider Electric 


16125150 maxo 105136150 181. H- and J-Frame Circuit Breakers 


16126175 1MAZi 0136175 1MBB2 — & 600VAC, 250VDC max.  H-frame: 6.4"L; J-frame: 7.5"L. Accessories are 
JGL26200 1МА72 16136200 1MBB3 " Lug in/lug out available to customize H- and J-frame breakers 


» Mounting height: 3.4" for individual needs; call 1-800-GRAINGER (472- 


250 A 300 MCM |JDL26250 1МАХ8 = = = = = = » Box lug terminals 4643). On Grainger.com®, search by Grainger 
250A 350 MCM — — JDL36250 1МА79 |JGL26250 1MAZ4 |J6L36250 1MBB5 Item Number and click to "Optional Accessories." 
Max. 1-POLE | 2-POLE | 3-POLE Max. 1-POLE | 2-POLE | 3-POLE 
Amps Wire Size Item No. Шет No. Item No. Amps Wire Size Item No. | Item No. Item No. ШІ sauareD | 
QOU Series, Standard, 240V Мах., 10kA at 120/240V AC IR QOU Series, Shunt Trip, Type 1021 (120VAC Control), 
10A 2 AWG 5B966 | 5B982 5B996 Normally Open, 240V Max., 10КА at 120/240V AC IR by Schneider Elecerie 
15A 2 AWG 5B968 | 5B984 5B998 10A 2 AWG = 2JWY6 = 
20A 2А\\б 5B970 | 5B985 58999 15A  2AWG = = 21Х17 QOU, 001, and 
25А 2 AWG 5B972 | 5B986 5U993 20A 2 AWG 2JWK7 | 2JXD3 - ДА , 
30A 2 AWG 5B973 | 5B987 5U994 30A 2 AWG 2JWN6 = = QBL Circuit 
35A 2 AWG 5B974 | 5B988 5U995 50A 2 AWG = 2JXH5 2JXR1 
40А 2 AWG 5B975 | 5B989 5U996 60 A 2 AWG = 2JXJ4 2JXR4 
45A 2 AWG — 5B990 5U997 100A 2/0 AWG = - 2JXL1 Breakers 
50A 2 AWG 5B977 5В991 5U998 125A 2/0 АМС = 2JWZ9 - 000 
60А 2 AWG 5B978 | 58992 50999 QDL Series, Standard, 2401 Max., 25КА at 240V AC IR . 
70А 2 AWG 58979 = = 70A 300МСМ — | 2JWR9 2JXC8 » UL Listed as HACR 
70A 2/0 AWG - 5B993 6B008 80A 300 МСМ — 2JWT5 2JXD4 type (except 10A) 
80A 2/0 AWG 2JWX2 | 5B994 6B009 90A 300 МСМ = 2JWU1 2JXD9 " 
90A 2/0 AWG — 2JXK4 6B010 100A 300 МСМ - 2JWU7 2JXE5 48VDC rated at 5K AIR 
100A 2/0 AWG 5B967 | 5B983 5B997 110A 300 МСМ — 2JWX4 2JXF1 Reversible line and load 
125A  2/0AWG - 2JWZ3 = 125A 300 МСМ - 2JWY1 2JXF6 " * 
000 Series, High Magnetic, 240V Max., 150A 300 МСМ = 2JWY7 2JXG2 lugs K flush or е A 
10kA at 120/240V AC IR 175A 300 МСМ - 2.74 2JXG7 mount wiring on 19 to 
15A 2 AWG 5B969 — — 200A 300 МСМ — 2JXM 2JXH2 units. 35mm DIN/EN 50022 
20A 2 AWG 5B971 — — 225A 300 МСМ - 2JXA7 2JXH6 " " 
QOU Series, VH (High Interrupting Capacity), 250A 300 МСМ — 2JXC3 2JXJ1 mountable. 4.05" L (445 L 
240V Max., 22КА at 120/240V AC IR OBL Series, Standard, 240V Max., 10КА at 240V AC IR 1-Pole QOU on 80 to 125A) x 0.75"W 
15A 2 AWG 2JWJ4 | 2JXA6 — 125A 300 МСМ = 3XB95 3XE10 per pole x 2.98"D. 
20A 2 AWG 2JWK3 | 2JXC7 — 150A 300 МСМ - 3XB96 3XE11 QDL 
25A 2 AWG 2JWL2 — — 175A 300 МСМ - 3XB97 3XE12 D n 
30A 2 AWG 2JWN1 | 2JXE9 — 200A 300 МСМ - 3XB98 3XE13 250A Q frame. 2-pole models are 6.47 L | SW 
50A 2 AWG 2JWR2 | 2JXHi = 225A 300 МСМ = 3XB99 3XE14 X 3.93"D; 3-pole models are 6.47"L x 4.5"W x 
60A 2 AWG 2JWT2 | 2JXH9 — Mfr. Item 3.93"D. 
QOU Series, VH (High Interrupting Capacity), Description Model No. 
240V Max., 22kA at 240V AC IR Square D QOU Circuit Breaker Circuit Breaker QBL 
20A 2 AWG — — 2JXN1 Accessories (10 to 100A Onl intel TS tpi 
E TANG = = 2 Ірі sories (10 to 10 Foot y QOUMF2B ^ 2DN37 = AC magnetic trip setting: hold 1400A; trip 2400A 
Enclosures, DE or st ole, 100 to 225A UBL and DAL Breakers 250A Q-frame. 2-pole models are 6.44"L x 3"W 
ndoor, , Surface Moun "n. m " 
Indoor, NEMA 1, Flush Mount 023225NF — 2JXF8 — X 9.16 D; 3-pole models аге 6.44"L x 4.5"W x 
Outdoor, NEMA 3R, Surface Mount 023225МНВ 48256 3.16"D. 
1-POLE | 2-POLE | 3-POLE 1-POLE | 2-POLE | 3-POLE 
Max. Item Item Item Max. Item Item Item 
Amps Wire Size No. No. No. Amps Wire Size No. No. No. 
Standard, 18kA at 120/240V AC IR 110A 2 AWG — |3ТМ/35 |3TW50 
15A 6 AWG 3ТМ/12 125А 2 AWG —  |2JWK4 |3TW51 
20A 6 AWG 3TW13 = = EPD (Equipment Protection Device), 30mA 
25A 6 AWG 2JWD1 Trip, 18kA at 120/240V AC IR 
30A 6 AWG ЗТМ15 | — — 15A 4 AWG (Al), 6 AWG (Cu) | 2/WC2 | — = 
35A 2 AWG 2JWK8 | — — 20A 4 AWG (Al), 6 AWG (Cu) | 22WC6 | — = 
40A 2 AWG 31W17 | — = 30A 4 AWG (Al), 6 AWG (Cu) | 2005 | — = 1-Pole Standard 
45А 2 AWG 2JWL3 | — = 40A 4 AWG (Al), 6 AWG (Cu) | 2JWD9 | — = 
50A 2 AWG 2JWE4 | — — 50A  2AWG (Cu), 4 AWG (Al) | 2JWE6 | — = 
60A 2 AWG 3TW20 — — Shunt Trip, Type 1021 (120VAC Control), 
70A 2 AWG 2JWF2 | — — Normally Open, 18kA at 120/240V AC IR 
Standard, 18kA at 277/480V AC IR 20A 6 AWG 2JWC8 | — - 
15A 6 AWG — |3ТМ/22 |3TW37 40A 2 AWG 2JWE2 | — - [Bssumen || 
20А 6 AWG —  (|3TW?23 |3TW38 Shunt Trip, Type 1021 (120VAC Control), — 
25A 6 AWG — 2JWG2 |3TW39 Normally Open, 18kA at 277/480V AC IR by Schneider Electric 
30A 6 AWG — 3TW25 | 3TW40 15A 6 AWG — 2JWF8 | 2JWN7 
35A 2 AWG —  |2JWL7 |37441 20A 6 AWG —  |2JWN2 |2JWP3 EDB (Bolt- 
40A 2 AWG — | 3Tw27 |3TW42 25A 6 AWG = — |2JWP7 қ : 
45A 2 AWG —  |9KDF5 |3TW43 30A 6 AWG = —  |2JWR3 On) Circuit 
50A 2 AWG —  (|3TW29 |3TW44 40A 2 AWG —  (|2JWG8 |2JWR8 
60А 2 AWG —  |3TW30 |3TW45 50А 2 AWG —  |2JWH2 |2JWT3 Breakers 
70A 2 AWG — |3ТМ31 | 3TW46 60A 2 AWG = — |2JWT9 
80A 2 AWG —  |3TW32 |3TW47 70A 2 AWG 2JWF5 |2JWH6 | 2JWU6 = UL Listed as HACR type 
90A 2 AWG —  |2JWJ5 |3TW48 80A 2 AWG - —  |2JWX3 480/277VAC 
100A 2 AWG —  (|3TW34 |3TW49 90A 2 AWG = —  |2JWX9 и 
100А 2 AWG - — 2/5 Used with МЕ panelboards. 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. EIE 


THQL (Plug-In) and THQB €8 
(Bolt-On) Circuit Breakers 


= 1-pole 120VAC; 2-pole 120/240VAC; 3-pole 240VAC Bolt-on breakers are for use in 120/240V AQ light- 


= Screw clamp connection up to 30A; box ing panels. Plug-in breakers are for use in AQL 
lug connection 35A and higher lighting panels and Power Mark Gold load centers. 
1-POLE |2-POLE| 3-POLE 1-POLE |2-POLE| 3-POLE 
Item Item Item Item Item Item 
Amps Series No. No. No. Amps Series No. No. No. 
Standard, 10kA at 120/240V AC Max. AIR Rating 60А THHOB 3HXP5 | ЗНХР8 | 3HXR2 
15A HAL 3HXH4 | ЗНХК5 | 3AGG8 100A THHOL — 3HXG5 | 3HXH3 
15A HQB S3HXR3 | 3HXU2 | 3HXW2 HID (High Intensity Discharge Lighting Loads), 
Standard 20A HOL 3HXH8 | 3HXK8 | 3AGG9 10kA at 120/240V AC Max. AIR Rating 
Plug-In 20A HQB 3HXR6 | 3HXU5 | 3HXW3 15A HQL 3HXH6 | 3HXK7 = 
1-Pole 25А HOL 3HXJ3 | 3HXL2 | 3HXN1 15A HOB 3HXR5 | 3HXU4 = 
25A НОВ 3HXR9 | 3HXU8 | 3HXW4 20A HQL 3HXJ1 | 3HXL1 — 
30А HOL 3HXJ4 | 3HXL3 | 3HXN2 20A HOB 3HXR8 | 3HXU7 — 
Standard 30A HQB ЗНХТ1 | 3HXU9 | 3HXW5 30A HQL 3HXJ6 | 3HXL5 — 
35A HOL 3HXJ7 | 3HXL6 | 3HXN3 30A HOB 3HXT3 | 3HXV2 — 
Bolt-On 35A HQB 3HXT4 | 3HXV3 | 3HXW6 Switching Neutral (Thermal Magnetic Pole 
2-Pole 40A HQL 3HXJ8 | 3HXL7 3ЗНХМ4 and Nonautomatic Pole for Switching Neutral), 
40A HQB 3HXT5 | 3HXV4 | 3HXW7 10kA at 120/240V AC Max. AIR Rating 
45А HOL 3HXJ9 | 3HXL8 | 3HXN5 15A HQL — 3AGG5 — 
45А HQB 3HXT6 | 3HXV5 | 3HXW8 20A HQL — 3AGGG = 
50A HOL 3HXK1 | 3HXL9 | 3HXNG 30A HQL — 3AGG7 = 
50A HQB 3HXT7 | 3HXV6 | 3HXW9 High Magnetic (High Inrush Loads), 10kA 
60А HAL 3HXK2 | 3AGG1 | 3HXN7 at 120/240V AC Max. AIR Rating 
60А НОВ 3HXT8 | 3HXV7 | 3НХХ1 15A HQL 3HXH7 — — 
Standard 70A HOL 3HXK3 | 3AGG2 | 3HXN8 20A — THOL 3HXJ2 — — 
Bolt-On 70A HOB 3HXT9 | 3HXV8 | 3HXX2 Arc Fault Circuit Interrupter, 10kA at 
80A НОГ — 3AGG3 | 3HXN9 120/240V AC Max. AIR Rating 
3-Pole 80A HOB — |ЗНХ\9 | 3HXX3 15A HOB 32HY01 | — = 
90A HOL — 3AGG4 | 3HXP1 15A HQL 32HY05 | — — 
90А НОВ — 3HXW1| 3HXX4 20A НОВ 32HY02 | — = 
100A HQL — 3HXK4 | 3HXP2 20A HQL 32HY06 | — — 
100A HQB — 3HXU1 | 3HXX5 Accessories 
High Interrupting Capacity, 22kA a Bolt-On Mounting Base = = ЗНМРЗ 
120/240V AC Max. AIR Rating Main Breaker Retainer, RK1 — — 32WR76 
20A THHQL 3HXG2 | 3HXG6 | 3HXG9 Main Breaker Retainer, RK2 — — 32WR77 
Switching Neutral 20A THHOB 3HXP3 | 3HXP6 | 3HXP9 Main Breaker Retainer, RK3 — — | 32WR78 
Plug-In 30A THHQL 3HXG3 | 3HXG7 | 3HXH1 Main Breaker Retainer, RK4 — — 32WR79 
2-Pole 30A THHOB ЗНХР4 | 3HXP7 | 3HXR1 Surge Arrester — — | S2WR80 
60А THHQL 3HXG4 | 3HXG8 | 3HXH2 
THQL Load Centers 
Designed with sturdy copper bus and galvanized box to increase durability and reliability. Reduce total cost through 
faster, easier installation. Enhanced application flexibility and reduced inventory requirements. Side mounted main 
breaker allows top or bottom feed. Maintain optimum wire-bending space. Load center accessories available, see Grainger.com®. 
^ NEMA 1 INDOOR NEMA 3R OUTDOOR 
No. of Mfr. Item Mfr. Item 
Amps $расе$ H w D Model No. H w D Model No. 
1-Phase, 120/240V AC, Tin Plated Copper Bus 
Convertible, Main Lug 
125A 8 12.36in 12.59in 32%ain TLM812FCUD 32WR94 * | 1134in 11.75in 4'%ein TLM812RCU 32М/В95 
125A 8 11.33in 11.58іп 3 2%іп TLM812SCUD 32WR96 f — 
tha 125A 24 26.05in 15.36in 3 %in TLM2412CCU — 32WR88 | 30.19in  14.86in 572іп ТІМ2412800 32М/В89 
i n 200A 40 40.55in  1536in 3 %in TLM4020CCU — 32WR90 | 4322in  14.86in 6 '%2in  TLM4O20RCU 320/891 
өм 225A 42 448in  1536in 3 %in TLM4222CCU — 32WR92 32211 14.86 in 6 '%42in  TLM4222RCU 32М/В93 
Main Circuit Breaker 
125A 24 26.05 іп 15.36im 3 Zin TM2412CCU —— 32WR99 30191  14.86in 5 ein ТМ2412800 32М/Т01 
200A 40 40.55in 15.36іп 3 %in TM4020CCU — 32WTO04 | 4322in  14.84in 6'%2in — TM4020RCU 32М/Т05 
225A 42 448in  1536in 3 %in TM4222CCU 324106 | 4322in  14.84in 6 шіп ТМ42228С0 32М/Т07 
, 3-Phase, 120/208V AC, Aluminum Bus 
! 100A 18 24.38in  1536in 3 Zin ТМ18410С 32//В97 27in 1325іп 5 Bin TM18410R — 32WR98 
4 200A 30 368in  1536in 3 %in TM30420C 32WT02  3625in 12.88in 5 in TM30420R  32WT03 
3-Phase, 208Y/120V AC, Aluminum Bus 
225A 42 4481in 1536in 4 %in TM42422C 32WT08 | 4134in  1325in  6^Y&in TM42422R 32\\Т09 
2 Main Lug 
x 125 А 12 20.38 in 15.36in 3 Zin TL12412C 32WR81 | 2175in  1325in 5%%4in 11124128 32М/В82 
225A 30 4481in 1536in 4 %in TL30422C 32WR83 — 
32WR97 225A 42 4481in 1536in 4 %in TL42422C 32WR84  4134in  1325in  6*/&in 71424229  32WR85 


* Flush enclosure. T Surface enclosure. 


| TEY (Bolt-On) Circuit Breakers 
= 1-pole 277VAC; 2- and " во РШЕ 

ах. ет ет 

3-pole 277/480VAC Amps Wire Size No. No. 
= 14K AIR 15A 10AWG | 3HXAS 3HXD4 
20А 10AWG | 3HXC1 3HXD5 
Screw clamp 25А 10AWG | 3HXC2 3HXD6 
connection up to 30A; 30A 10AWG | 3HXC3 3HXD7 
box | onnection 35A 4 AWG 3HXC4 3HXD8 
a A ug ^n h М 40А 4AWG | 3HXC5 3HXD9 
5A and higher 45 À 4 AWG 3HXC6 3HXE1 
ы 50А 4AWG | 3HXC7 3HXE2 
Molded Case breakers for 60 À 4AWG | 3HXC8 ЗНХЕЗ 
use in 1" pole spacings ТОА  i/0AWG | 3HXC9 | 3HXE4 
in 480/277V AE lighting 80А 1/0AWG | 3HXD1 3HXE5 
90А 1/0AWG | 3HXD2 3HXE6G 


1-Pole 2-Pole 3-Pole panels. 100A 1/0AWG | 3HXA8 3HXD3 
Bolt-On Mounting Base — — 
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Plug In and Bolt On Circuit Breakers 


Max. AIR Item Max. AIR Item 
Amps Phase Rating Series — No. Amps Phase Rating Series Мо. 
GE Main Breakers, THQMV Series ТОА 1 14КА at 120/240/277V AC ED 6СРРб 
2-Pole, 120/240V AC, Standard 70A 1 18КА аї 120/240/277/480У АС TED — 6CPR9 
100A 1 22kA at 240V AC ТНОМУ 6AXU6 70A 3  18kAat 120/240/277/480V АС TED — 6AXH8 
125A 1 22kA at 240V AC THQMV 6AXU7 80A 1 14kA at 120/240/277V AC ED  6CPP7 6CPN7 
150A 1 22kA at 240V AC THQMV 6AXU8 80A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6CPTO 
175A 1 22kA at 240V AC ТНОМУ 6AXUS 80A 3 18КА аї 120/240/277/480V АС TED — 6AXH9 
200A 1 22kA at 240V AC ТНОМУ 6AXVO 90A 1 14kA at 120/240/277V AC ED 6СРР8 
225A 1 22kA at 240V AC ТНОМУ 6AXV1 90A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6CPT1 
TED-, TEHD-Frame GE Molded Case Circuit Breakers 90A 3  18kAat120/240/277/480V АС TED бАХЈО 
2A 1 14kA at 277V AC HED бАХІ7 100 A 1 14kA at 120/240/277V AC ED  6CPP9 
15A 1 14kA at 277V AC HED бАХІб 100A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6CPT2 
15A 1 14kA at 277V AC HED бАХМ0 100A 3 18КА at 120/240/277/480V АС TED — 6AXJ1 
15A 1 14kA at 120/240/277V AC ED  6CPN7 110A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6CPT3 
15A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6CPRO 110A 3  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6AXJ2 Max. AIR Item 
20A 1 14kA at 277V AC HED  6AXN1 125A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED  6CPT4 Amps Phase Rating Series Мо. 
20A 3 14kA at 277V AC HED бАХМ5 125A 3  18kAat 120/240/277/480V АС TED бАХЈЗ 30A 1 22kA at 120/240V AC THHQC бАХР9 
20A 1 14kA at 120/240/277V AC ED 6СРМ8 150A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED 6СРТ5 35A 1 10kA at 120/240V AC HQC 6AXU1 
20A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6CPR1 150A 3 18kA at 120/240/277/480V АС TED бАХМ 35A 1 22kA at 120/240V AC THHQC бАХВО 
20A 3 18КА at 120/240/277/480V АС TED — 6CPT7 THQC & THHQC Series, Unit-Mount GE 40A 1 10kA at 120/240V AC HQC  6AXU2 
25A 1 14kA at 277V AC HED бАХІ8 Miniature Circuit Breakers 40A 1 22kA at 120/240V AC THHQC 6AXR1 
25A 1 14kA at 277V AC HED бАХМ2 1-Pole, 120/240V AC, Standard 45A 1 10kA at 120/240V AC HQC  6AXUS 
25A 3 14kA at 277V AC HED бАХМ6 15A 1 10kA at 120/240V AC НОС  6AXR8 45A 1 22kA at 120/240V AC THHQC 6AXR2 
25A 1 14kA at 120/240/277V AC ED  6CPN9 15A 1 22kA at 120/240V AC HHQC бАХМ8 50A 1 10kA at 120/240V AC HQC бАХИ4 
25A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6CPR2 20A 1 10kA at 120/240V AC НОС бАХВ9 50А 1 22КА at 120/240V AC THHQC 6AXR3 
25A 3 18kA at 120/240/277/480V AC TED — 6CPT8 20A 1 22kA at 120/240V AC HHQC 6AXN9 60A 1 10kA at 120/240V AC НОС 6AXU5 
30A 1 14kA at 277V AC HED —6AXL9 25A 1 10kA at 120/240V AC НОС бАХТ0 60A 1 22kA at 120/240V AC THHQC 6AXR4 
30A 1 14kA at 277V AC HED бАХМЗ 25A 1 22kA at 120/240V AC HHQC бАХРО THQP, THQL & THHQL Series, Plug-In GE 
30A 3 14kA at 277V AC HED —6AXN7 30A 1 10kA at 120/240V AC HQC бАХТ1 Miniature Circuit Breakers 
30A 1 14kA at 120/240/277V AC ED БСРР0 30A 1 22kA at 120/240V AC HHQC бАХР1 1-Pole, 120/240V AC, Standard 
30A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED 6СРАЗ 35A 1 10kA at 120/240V AC THQC бАХТ2 15A 1 10kA at 120/240V AC НОР бАХ\2 
30A 3 18kAat120/240/277/480V AC TED — 6CPT9 35A 1 22kA at 120/240V AC HHQC бАХР2 20A 1 10kA at 120/240V AC НОР бАХУЗ 
35A 1 14kA at 120/240/277V AC ED — 6CPP1 40A 1 10kA at 120/240V AC НОС  6AXT3 25А 1 10КА аї 120/240\/ АС НОР бАХ\4 
35A 1 18КА at 120/240/277/480V АС TED 6CPR4 40A 1 22kA at 120/240V AC HHQC бАХРЗ 30A 1 10kA at 120/240V AC НОР  6AXV5 
35A 3 18kA at 120/240/277/480V АС TED — 6CPVO 45А 1 10kA at 120/240V AC НОС  6AXT4 35A 1 10kA at 120/240V AC НОР  6AXV6 
40A 1 14kA at 120/240/277V AC ED 6СРР2 45А 1 22КА аї 120/240\/ АС ННОС бАХР4 40А 1 10КА аї 120/240\/ АС НОР бАХ\Т 
40А 1  18kAat120/240/277/480V AC TED — 6CPR5 50A 1 10kA at 120/240V AC НОС бАХТ5 45А 1 10kA at 120/240V AC НОР  6AXV8 
40A 3 18kA at 120/240/277/480V АС TED — 6CPV1 50A 1 22kA at 120/240V AC HHQC бАХР5 50A 1 10kA at 120/240V AC НОР  6AXV9 
45A 1 14kA at 120/240/277V AC ED 6СРРЗ 60A 1 10kA at 120/240V AC НОС  6AXT6 2-Pole, 120/240V AC, Standard 
45А 1  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6CPR6 60A 1 22kA at 120/240V AC HHQC бАХР6 15A 1 10kA at 120/240V AC НОР 6AXWO 
45А 3  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6AXH5 2-Pole, 120/240V AC, Standard 20A 1 10kA at 120/240V AC НОР 6AXW1 
50A 1 14kA at 120/240/277V AC ED 6СРРД 15A 1 10kA at 120/240V AC НОС  6AXT7 25A 1 10kA at 120/240V AC НОР 6AXW2 
50A 1 18КА at 120/240/277/480V АС TED 6CPR7 15A 1 22kA at 120/240V AC HHQC 6AXP7 30A 1 10kA at 120/240V AC НОР 6AXWS3 
50A 3  18kAat 120/240/277/480V АС TED — 6GAXH6 20A 1 10kA at 120/240V AC НОС  6AXT8 35A 1 10kA at 120/240V AC НОР 6AXWA 
60A 1 14kA at 120/240/277V AC ED 6СРР5 20A 1 22kA at 120/240V AC HHQC бАХР8 40A 1 10kA at 120/240V AC НОР 6AXW5 
60A 1  18kAat120/240/277/480V АС TED — 6CPR8 25A 1 10kA at 120/240V AC НОС  6AXT9 45А 1 10КА at 120/240V AC НОР 6AXW6 
60A 3  18kAat120/240/277/480V AC TED — 6AXH7 30A 1 10kA at 120/240V AC НОС  6AXUO 50A 1 10kA at 120/240V AC НОР 6AXW7 
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Circuit Breaker Accessories peppa 
Mfr. Item 
For Use With Voltage Amps Model No. "юз гүз су сү, «E > 
Lug Kit Uu Mm E E g 
GE Spectra Series SK800 Circuit Breakers 600V AC 20A FCALK12 6CNU4 
GE Spectra Series SK800 Circuit Breakers 600V AC 60A FCALK13 6CNUS 4 
GE Spectra Series SK800 Circuit Breakers 600V AC 100A FCALK14 6CNUG DSS 6 
Panel Mounting Kit 
GE TED, THED4 and SE Circuit Breakers = = ASPTED3P 6CYV8 
Replacement Trip Coil 1 OR OB OR CB 
GE Spectra Series Circuit Breakers = 15 А,1,200А  SACTUATOR ЗНМР2 " NH y & 
Raintight Hub Closing ба) 
GE PowerMark Gold ETE E us Load = a TCCP 32WR64 32WR86 
Centers Circuit Breakers 32WR75 
Ground Kit 
PowerMark Gold and Plus Load Centers — 225A TGK24 32WR68 
PowerMark Gold and Plus Load Centers — 225A TGK42 32WR71 
Screw Hardware Kit 
GE PowerMark Gold and Plus Load 
Centers Circuit Breakers n ~~ THDWRKIT- ;32WR7S 
Neutral and Ground Lug Kit i 
PowerMark Gold and Plus Load Centers 120/240V AC 125 A TLK20 32WR86 
Filler Plate 
PowerMark Gold and Plus Load Centers = = TQLFP1 32WT13 
Handle Tie 32WT13 
GE TEYD, TEYH and TEYL Circuit Breakers = 125A TEYXHT2 32HY45 
GE TEYD, TEYH and TEYL Circuit Breakers — 125A TEYXHT3 — 32HY46 32HY45 
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ELECTRICAL 
Circuit Breakers 
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SI EM ENS Max. AIR Item Max. AIR Item 
Amps Phase Rating Series No. Amps Phase Rating Series No. 
QP (Plu -In) and 30 A 1 10КА at 120/240V AC BLE 3HZL9 3 10КА at 240V AC BL 6FMC9 
g 1 22КА at 120/240V AC BLE 6FMF7 60A 3 22kA at 240V AC BL 6FMD1 
BL B | 40А 1 10КА at 120/240V AC BLE 3AGJ1 3 65КА at 240V AC BL 6FMD3 
( 0 t-On) 1 22КА at 120/240V AC BLE 6FMF8 70A 3 10КА at 240V AC BL 6FMD5 
Circuit Breakers ma 1 QASUDANE ШЕ Gn = 8 апан 
а а L 
u soa . 1  10KAati20/M40V AC ВЕ 3AGJ3 80A ——3 65КА at 240V AC BL GFMES 
for Siemens 1. 22kAat 120/240V AC BLE 6FMGO 3 10КА at 240V AC BL 6FME7 
2-Pole, 120/240V AC, Shunt Tri 90A 3 22КА at 240V AC BL 6FME9 
L d с t 15A i ТОКА ас 120/240V AC BL GEVF9 3 65kA at 240V AC BL 6FMF1 
0a en ers 1 65kA at 120/240V AC BL 6EVGA 3 10КА at 240V AC BL 6EVT3 
. 1 10КА at 120/240V AC BL GEVG6 100A 3 22kA at 240V AC BL бЕҮТ5 
е POA ВВА а ОВГА BE BEV? Sole, 240V AG, Standard 
Л i at L -Pole, , Standar 
" UL Listed and CSA Certified 25A — 1  10kAati20/240VAC — BL GEVHG 3. ТОКА at 240V AC BL 3CNAG 
These miniature circuit breakers are compatible with ЖТ 1 10k at TN АС BL SEI 15A 3 2 да 2400 AC BL BEVTS 
Siemens panelboards and load centers and interrupt ТО 65КА at 120/240V AC BL GEVJG 3 10КА at 240V AG BL 3CNA7 
the flow of current when low-level faults are detected. _35A 1 10kA at 120/240V AC BL бЕМКО 20А 3 22КА at 240V АС BL GEVUA 
қ р 1 10КА at 120/240V AC BL GEVK5 3 65КА at 240V AC BL 6EVUG 
They prevent damage caused by overcurrents and 40A — 1  22kAati20/240V AC — BL GEVK7 3 ТОКА at 240V AC BL БЕЛІ 
short circuits in residential, light commercial, and 1 БКА at 1900107 АС er БЕЛ 25А 3 22А а 2101 АС БІ. BARN 
industrial applications where sensitive circuit protection 45 А --4- %д ar 120/240V AC BL GEVLS 3 ED kA B 3CNAS 
is needed. ФА АЗ ОВОГА BEMO 3 бала BE CENO 
: a L а L 
» NOTE: QP and BL breakers are UL Approved 1 65КА at 120/240V AC ВГ GEVN2 3 10КА at 240V AC BL GEVXS 
replacements for ITE breakers. 1 ТОКА at 120/240V AC BL БЕУМ5 35A 3  22kAat 120/240V AC BL 6EVY1 
60A 1 22kA at 120/240V AC BL GEVN7 3 65kA at 120/240V AC BL 6EVY3 
Max. AIR Item 1 65КА at 120/240V AC BL GEVN9 3 10КА at 240V AC BL 3СМА9 
Amps Phase Rating Series No. 1 10КА at 120/240V AC BL GEVP3 40A 3 22КА at 120/240V AC BL GEVY6 
B Series, Bolt-On Siemens Miniature Circuit Breakers 70A 1 22КА at 120/240V AC BL бЕМР5 Зз _ 65КА at 120/240V AC BL 6FMAG 
1-Pole, 120/240V AC, Shunt Trip 1 65КА at 120/240V AC BL бЕМР7 3 10КА at 240V AC BL 6FMA8 
10КА at 120V AC BL 6EUYS 80A 1 10КА at 120/240V AC BL GEVRO 45A 3 22kA at 240V AC BL 6FMCO 
15A 1 22kA at 120V AC BL GEUYS 1 б5КА at 120/240V АС BL GEVRA 3 65kA at 240V AC BL 6FMC2 
1 65KA at 120V AC BL 6EUZ1 1 10КА at 120/240V AC BL GEVR7 3 10КА at 240V AC BL 3CNC1 
1 10КА at 120V AC BL 6EUZ2 90A 1 22КА at 120/240V AC BL GEVR9 50A 3 22КА at 240V AC BL 6FMC5 
20A 1 22КА at 120V AC BL 6EUZ6 1 65kA at 120/240V AC BL 6EVT1 3 65kA at 240V AC BL 6FMC7 
1 65kA at 120V AC BL 6EUZ8 1 10КА at 120/240V AC BL GEVEG 3 10КА at 240V АС BL 3CNC2 
25А 1 10КА аї 120\/ АС BL GEVAO 100A 1 22КА at 120/240V AC BL GEVE8 60A 3 22КА at 240V AC BL 6FMDO 
1 10КА at 120/240V AC BL БЕ\/А5 1. 65КА at 120/240V АС BL GEVFO 3 65kA at 240V AC BL 6FMD2 
30A 1 22КА at 120V AC BL 6EVA7 2-Pole, 120/240V AC, Standard 3 10КА at 240V AC BL 6FMD4 
1 65kA at 120V AC BL бЕМА9 1 ТОКА at 120/240V AC BL 3CMZ3 70A 3 22kA at 240V AC BL 6FMD6 
35A 1 10КА at 120V AC BL 6EVC1 15A 1 22КА at 120/240V AC BL GEVG2 3 65kA at 240V AC BL 6FMD8 
40А 1 10КА at 120V AC BL GEVCA 1. 65kAat 120/240V АС BL GEVG3 3 10КА at 240V АС BL 6FMEO 
45А 1 10КА аї 120\/ АС BL 6EVDO 1 10КА at 120/240V AC BL 3CMZ4 80A 3 22КА at 240V AC BL 6FME2 
1 TOKA at 120V AC BL GEVD3 20A 1 22КА at 120/240V AC BL 6EVGS 3 65КА at 240V AC BL 6FME4 
50A 1 22kA at 120V AC BL 6EVD5 1 65kA at 120/240V AC BL GEVH1 3 10КА at 240V AC BL 6FME6 
1 65КА at 120V АС BL 6EVD7 25A 1 10КА at 120/240V AC BL бЕМН5 90А 3 22КА at 240V AC BL 6FME8 
60A 1 10КА at 120V AC BL GEVEO 1 22kA at 120/240V AC BL 6EVH7 3 65kA at 240V AC BL 6FMFO 
70A 1 10КА at 120V AC BL бЕМЕ4 1 ТОКА at 120/240 AC BL 3CMZ6 3 10КА at 240V AC BL 3CNA4 
1-Pole, 120/240V AC, Standard 30A 1 22КА at 120/240V AC BL 6EVJ3 100A 3 22КА at 240V AC BL 6EVT4 
1 10КА at 120/240V AC BL 3CMX8 1 65kA at 120/240V AC BL 6EVJ5 3 65kA at 240V AC BL 6EVT6 
15A 1 22КА at 120/240V AC BL 6EUY8 1 10КА at 120/240V AC BL 6EVJ9 Q Series, Plug-In Siemens Miniature Circuit Breakers 
1 65kA at 120V AC BL 6EUZO 35A 1 22kA at 120/240V AC BL GEVK1 1-Pole, 120V AC, Combination Arc Fault Circuit Interrupter 
20A 1 10КА at 120/240V AC BL 3CMY1 1 65kA at 120/240V AC BL бЕ\КЗ 15А 1 10КА аї 120\/ АС QA 34AN31 
1 22КА at 120/240V AC BL 6EUZ5 1 10КА at 120/240V AC BL 3CMZ8 20A 1 10КА at 120V AC QA 34AN33 
1 10КА at 120/240V AC BL 6EUZ9 40A 1 22КА at 120/240V AC BL GEVK6 1-Pole, 120V AC, Duplex 
25A 1 22КА at 120/240V AC BL 6EVA1 1 65kA at 120/240V AC BL 6GEVK8 15/15A 1 10КА at 120V AC [t] 6DNR5 
1 65КА at 120V AC BL бЕМАЗ 1 ТОКА at 120/240 AC BL GEVL2 15/20А 1 10kA at 120V AC 0 6DNR7 
1 10КА at 120/240V AC BL 3CMY4 45A 1 22КА at 120/240V AC BL 6EVLA 20/20A 1 10КА at 120V AC а 6DNR8 
30A 1 22КА at 120/240V AC BL бЕМАб 1 65КА at 120/240 AC BL 6EVLG 1-Pole, 120V AC, Duplex, Non CTL 
1 65kA at 120V AC BL бЕМА8 1 ТОКА at 120/240 AC BL 3CNA1 15Л5А 1 10КА at 120V AC 0 6DNR6 
35A 1 ТОКА at 120/240V AC BL GEVCO 50A 1 22КА at 120/240V AC BL GEVL9 20/20A 1 10kA at 120V AC Q 6DNR9 
1 65kA at 120V AC BL GEVC3 1 65kA at 120/240V AC BL GEVN1 1-Pole, 120V AC, Ground Fault Circuit 
1 10КА at 120/240V AC BL 3CMY5 1 10КА at 120/240V AC BL 3CNA2 Interrupter (Class A - 5mA) 
40A 1 22КА at 120/240V AC BL GEVC5 60A 1 22КА at 120/240V AC BL 6EVNG 15A 1 10КА at 120V AC QF 3CNL3 
1 65kA at 120V AC BL GEVC7 1 б5КА at 120/240V АС BL GEVN8 20A 1 10kA at 120V AC QF 3CNL4 
45А 1 10КА at 120/240V AC BL GEVCO 1 10КА at 120/240V AC BL GEVP2 30A 1 10КА at 120V AC QF 3CNL5 
1 10КА at 120/240V АС BL 3CMY6 70A 1 22КА аї 120/240V AC BL GEVP4 T-Pole, 120V AC, Standard 
50A 1 22КА at 120/240V AC BL 6EVD4 1 65KA at 120/240V AC BL GEVP6 15A 1 10kA at 120V AC Q ЗСМЕ5 
1 65kA at 120V AC BL GEVD6 1 ТОКА at 120/240V АС BL GEVP9 20A 1 10КА at 120V АС Q ЗСМЕВ 
55A 1 10КА at 120/240V AC BL 6EVD8 80A 1 22КА at 120/240V AC BL GEVR1 30A 1 10КА at 120V AC Q 3CNF3 
1 ТОКА аї 120/240V АС BL 3CMY7 1 б5КА at 120/240V АС BL GEVR3 40A 1 10КА at 120V AC Q 3CNF6 
60A 1 22КА at 120/240V AC BL 6EVE1 1 10КА at 120/240V AC BL GEVR6 50A 1 10kA at 120V AC Q 3CNF7 
1 65kA at 120V AC BL GEVE2 90A 1 22КА аї 120/240V AC BL GEVR8 2-Pole, 120/240V AC, Ground Fault Circuit 
70A 1 10КА at 120/240V AC BL GEVES 1 65КА at 120/240V AC BL GEVTO Interrupter (Class A - 5mA) 
1 22КА at 120V AC BL 6EVE5 1 10КА at 120/240V AC BL 30М71 20A 1 10kA at 120V AC QF 3CNL7 
1-Pole, 120V AC, Ground Fault Circuit Interrupter 100A 1 22КА at 120/240V AC L GEVE7 40А 1 10КА аї 120\/ АС QF 3CNL9 
15A 10КА at 120V AC BF 3HZN4 1 65КА at 120/240V AC BL GEVE9 50A 1 10КА at 120/240V AC QF SAFL1 
1 22КА at 120V AC BFH 6FMG1 110A 1 10КА at 120/240V AC BL бЕМЕ2 60A 1 10КА at 120/240V AC QF 3AFL2 
20A 1 10КА at 120V AC BF 3HZN5 1 22КА at 120/240V AC BL бЕМЕЗ 2-Pole, 120/240V AC, High Intensity Discharge 
1 22КА at 120V AC BFH 6FMG2 1 10КА at 120/240V AC BL 6EVF5 15A 1 10kA at 120V AC Q 3CNG9 
25A 1 10КА at 120V AC BF 6FMG4 125A 1 22КА at 120/240V AC BL бЕМЕ7 20А 1 ТОКА at 120V AC а 3CNH4 
30A 1 10КА at 120V AC BF 3HZN6 1 65КА at 120/240V AC BL бЕМЕ8 30A 1 10kA at 120V AC 0 3CNH8 
1-Pole, 120V AC, Ground Fault Equipment Protection 3-Pole, 120/240V AC, Shunt Trip 2-Pole, 120/240V AC, Standard 
15A 1 10КА at 120/240V AC BLE 3HZL4 3 10КА at 240V AC BL 6EVT8 15A 1 10КА at 120V AC Q 3CNG7 
1 22kA at 120V AC BLE 6FMF2 15A 3 22kA at 240V AC BL 6EVUO 20A 1 10КА at 120V AC Q 3CNH1 
20A 1 10КА at 120V AC BLE 3HZL5 3 65kA at 240V AC BL 6EVU2 25А 1 10КА аї 120\/ АС 0 6DNRO 
1 22kA at 120V AC BLE 6FMF3 3 10КА at 240V AC BL 6EVU3 30A 1 10КА at 120V AC Q 3CNH6 
30A 1 10КА at 120V AC BLE 3HZL6 20A 3 22КА at 240V AC BL 6EVUS 40A 1 10kA at 120V AC Q 3CNH9 
2-Pole, 120/240V AC, Ground Fault Circuit Interrupter 3 65KA at 240V AC BL 6EVU7 50 À 1 10kA at 120V AC 0 3CNJ1 
15А 1 ТОКА at 120/240 AC ВЕ 3HZN7 25 A 3 10КА at 240V AC BL 6EVUS 60A 1 10КА at 120V AC Q 3CNJ2 
20A 1 10КА at 120/240V AC BF 3HZN8 3 22КА at 240V AC BL 6EVX1 70A 1 10КА at 120V AC 0 6DNR2 
30A 1 10kA at 120/240V AC BF 3HZN9 3 10kA at 240V AC BL GEVX4 80A 1 10КА at 120V AC ü 6DNR3 
1 22КА at 120/240V AC BFH 6FMG9 30A 3 22КА at 240V AC BL 6EVX6 90А 1 10КА at 120V AC [t] 6DNR4 
40A 1 10КА at 120/240V AC BF 3HZP1 3 65КА at 240V AC BL GEVX8 100 A 1 10КА at 120V AC ü 3CNG5 
il 22kA at 120/240V AC BFH 6FMHO 3 10КА at 240V AC BL 6EVYO 125 Å 1 10КА at 120V AC 0 6DNR1 
50A 1 10КА at 120/240V AC BF 3HZP2 35A 3  22kAat 120/240V AC BL GEVY2 3-Pole, 240V AC, Standard 
1 22kA at 120/240V AC BFH 6FMH1 3 65kA at 240V AC BL 6EVY4 15А 3 10КА at 120V АС ОР 3CNJ7 
60 A 1 10КА at 120/240V AC BF 3HZP3 40 A 3 10КА at 240V AC BL 6EVYS 20A 3 10КА at 120V AC 0 3CNJ8 
1 22КА at 120/240V AC BFH 6FMH2 3 22КА at 120/240V AC BL GEVY7 30A 3 10КА at 120V AC Q 3CNK1 
2-Pole, 120/240V AC, Ground Fault Equipment Protection 45 A 3 10КА at 240V AC BL 6FMA9 40A 3 10КА at 120V AC 0 3CNK4 
15A 1 10КА at 120/240V AC BLE 3HZL7 3 22kA at 240V AC BL 6FMC1 50А 3 10КА at 120V AC а 3CNK6 
1 22kA at 120/240V AC BLE 6FMF5 3 10КА at 240V AC BL 6FMC4 60A 3 10КА at 120V AC ОР 3CNK7 
20A 1 10КА at 120/240V AC BLE 3HZL8 50A 3 22kA at 240V AC BL 6FMC6 100 A 3 10КА at 120V AC QP 3CNJ6 
1 22КА at 120/240V AC BLE 6FMF6 3 65kA at 240V AC BL 6FMC8 
200 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ELECTRICAL 
Circuit Breakers 


Max. AIR 


Amps Phase 


1-Pole, 120V AC, High Interrupting Capacity 


Item 


Series No. 
BQ & BQH Series, Bolt-On Siemens Miniature Circuit Breakers 


15A 1 22kA at 120V AC H 6FMH4 
20A 1 22kA at 120V AC БОН 3HZW4 
30A 1 22kA at 120V AC BQH 3HZW5 
40A 1 22kA at 120V AC BQH 3HZW6 
50A 1 22kA at 120V AC BQH 3HZW7 
60A 1 22kA at 120V AC BQH 3HZW8 
70А 1 22КА аї 120\/ АС ВОН 3HZW9 
1-Pole, 120V AC, Shunt Trip 
15A 1 10kA at 120V AC BQ 3HZZ3 
20A 1 10kA at 120V AC BQ 3Н774 
20А 1 22kA at 120V AC BQH 6FMH5 
30A 1 10kA at 120V AC BQ 3HZZ5 
30A 1 22kA at 120V AC BQH 6FMH8 
40A 1 10kA at 120V AC BQ 3HZZ6 
1-Pole, 120V AC, Standard 
10A 1 10kA at 120V AC BQ 6FMH3 
15A 1 10КА at 120V АС BQ 3HZT2 
20A 1 10kA at 120V AC BQ 3HZT3 
25A 1 10kA at 120V AC BQ 6FMH6 
30A 1 10kA at 120V AC BQ ШАЙ 
35А 1 10КА аї 120\/ АС BQ 6FMH9 
40A 1 10КА at 120V АС BQ 3HZT5 
45А 1 10kA at 120V АС BQ 6FMJ1 
50A 1 10kA at 120V AC BQ 3HZT6 
55A 1 10kA at 120V AC BQ 6FMJ2 
60A 1 10kA at 120V AC BQ 3HZT7 
70A 1 10kA at 120V AC BQ 6FMJ4 
2-Pole, 120/240V AC, High Interrupting Capacity 
20A 1 22kA at 120/240V AC BQH 3HZX2 
30A 1 22kA at 120/240V AC BQH 3HZX3 
40A 1. 22kA at 120/240V AC BQH 3HZX4 
50A 1 22КАаї 120/240V AC BQH 3HZX5 
60A 1 22kA at 120/240V AC BQH 3HZX6 
70A 1 22kA at 120/240V AC BQH 3HZX7 
80A 1. 22kA at 120/240V AC BQH 6FMK9 
100A 1. 22kA at 120/240V AC BQH 3HZY1 
2-Pole, 120/240V AC, Shunt Trip 
15A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3CMA4 
20A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3CMA5 
20A 1. 22kA at 120/240V AC BQH 6FMJ7 
25A 1. 10kA at 120/240V AC BQ 6FMJ9 
30A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3CMA6 
30A 1 22КА at 120/240V AC BQH 6FMK1 
40A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3CMA7 
50A 1 10КА at 120/240V AC BQ 3CMA8 
60A 1. 10kAat 120/240V AC BQ 3CMA9 
70A 1 10kA at 120/240V AC BQ 6FMK6 
80A 1. 10КА at 120/240V AC BQ 6FMK8 
90A 1 10kAat 120/240V AC BQ 6FML1 
100A 1 10КА at 120/240V AC BQ 3CMC3 
100A 1 22КАаї 120/240V AC BQH 6FML2 
125A 1 10КАаї 120/240V AC BQ 6FML5 
2-Pole, 120/240V AC, Standard 
10А 1 10КАҮ at 120/240/ AC BQ 6FMJ5 
15A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3HZU1 
20A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3HZU2 
25A 1 10kA at 120/240V AC BQ 6FMJ8 
30A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3HZU3 
35A 1 10kA at 120/240V AC BQ 6FMK2 
40A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3HZU4 
45А 1 10КА at 120/240V АС BQ 6FMK4 
50A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3HZU5 
60A 1 10kA at 120/240V AC BQ 3HZU6 
70A 1 10kA at 120/240V AC BQ 6FMK5 
80A 1 10kA at 120/240V AC BQ 6FMK7 


SIEMENS 


BQD (Bolt-On) Circuit Breakers 


Max. AIR Item 
Amps Phase Rating No. 
BQD Series, Bolt-On Siemens Miniature Circuit Breakers 
1-Pole, 277V AC, Standard 
15A 1 14kA at 277V AC 6FMT3 
20A 1 14kA at 277V AC 6FMT4 
25A 1 14КА at 277V АС 6FMT5 
30A 1 14КА at 277V АС 6FMT6 
35A 1 14КА at 277V АС 6FMT7 
40A 1 14kA at 277V AC 6FMT8 
45А 1 14kA at 277V АС 6FMT9 
50A 1 14КА at 277V АС 6FMUO 
60A 1 14kA at 277V AC 6FMU1 
70A 1 14КА at 277V АС 6FMU2 
80A 1 14kA at 277V AC 6FMU3 
90A 1 14kA at 277V AC 6FMU4 
100A 1 14КА at 277V АС 6FMT2 
2-Pole, 480V AC, Standard 
15A 1 14КА at 480V АС 6FMU6 
20A 1 14kA at 480V AC 6FMU7 
25A 1 14kA at 480V AC 6FMU8 
30A 1 14kA at 480V AC 6FMU9 
35A 1 14КА at 480V АС 6FMVO 
40A 1 14КА at 480V АС 6FMV1 


BQ (Bolt-On) SIEMENS 
Circuit Breakers 


These BQ and BQH series miniature circuit breakers 
are bolted into place in panelboards, so they're more 
stable than plug-in breakers. They interrupt currents 
when low-level faults are detected in the circuit. 
They have a lug orientation to allow for straight-in 
wiring through bus bars, which eliminates the need 
to pigtail wires and helps organize the panelboard. 
Max. AIR Item 
Amps Phase Rating Series No. 
90A 1  10kAat120/240V АС BQ 6FMLO 
100A 1  10kAat 120/240V AC BQ 3HZV1 


125A 1 10kA at 120/240V AC BQ 6FML4 
2-Pole, 240V AC, Standard 


5A 1 10kA at 240V AC ВАН ЕМІ? 
20А 1 10КА at 240V AC BOH 6ҒМІ8 
30A 1 10КА at 240V АС BQH — 6FMNO 
3-Pole, 240V AC, High Interrupting Capacity 
15A 3 22КА at 240V АС ВОН | 6ҒММ8 
20A 3 22КА at 240V AC BOH 3Н7Ү3 
25A 3 22КА at 240V AC ВОН  6FMP2 N 
30А 3 22КА at 240V AC BOH | 3HZY4 BQ 1-Pole a 
35A 3 22КА at 240V АС BOH 6FMP4 Shunt Trip 
40À 3 22КА at 240V AC BOH — 3HZY5 3HZZ3 
БА 3 22КА at 240V AC BOH  6FMP8 
50A 3 22КА at 240V АС BOH  3HZY6 
60À 3 22КА at 240V АС BQH —— 3HZY7 
ТОА 3 22КА at 240V АС BOH | 3HZY8 
80À 3 22КА at 240V AC BQH | 6FMR6 
ФА 3 22КА at 240V AC ВОН  6FMTO 
100A 3 22КА at 240V АС BOH 3Н772 
3-Pole, 240V AC, Shunt Trip 
15A 3 10КА at 240V AC BQ 3CLZ2 
15A 3 22КА at 240V АС BQH — 6FMN9 
20А 3 ТОКА at 240V АС BQ 3CLZ3 
20А 3 22КА at 240V AC BQH 6FMPU 
30A 3 ТОКА at 240V AC BQ 3CLZ4 
40A 3 10kÀ at 240V AC BQ 3CLZ5 
45À 3 10КА at 240V АС BQ 6FMP7 
50A 3 10kA at 240V AC BQ 3CLZ6 
50A 3 22КА at 240V AC BQH 6FMPS 
60A 3 10КА at 240V AC BQ 3CLZ7 
60A 3 22КА at 240V АС BQH  6FMRO 
70A 3 10КА at 240V AC BQ 6FMR2 
ТОА 3 22КА at 240V АС BQH  6FMR3 
80A 3 10КА at 240V AC BQ 6FMR5 
80A 3 22КА at 240V AC BOH  6FMR7 
90A 3 TOKA at 240V AC BQ БЕМН9 
1004 3 10КА at 240V АС ва ЗСМАТ 
3-Pole, 240V AC, Standard 
15A 3 10kA at 240V AC 8ü 3HZV2 
20A 3 10КА at 240V AC BQ 3HZV3 
95A 3 10КА at 240V AC ва 6FMP1 
30A 3 10КА at 240V AC BQ 3HZV4 
40À 3 TOKA at 240V AC BQ 3HZV5 
45À 8 10КА at 240V AC BQ 6FMP6 
80A 3 TOKA at 240V AC BQ 3HZV6 
60A 3 ЧОКА at 240V AC BA 3HZV7 BO 1-Pole 
70A 3 10КА at 240V AC BQ 6FMR1 6FMH3 
80A 3 10КА at 240V AC BQ 6FMR4 
ФА 3 10КА at 240V AC BQ 6FMR8 
100А 3 10КА at 240V AC BQ 3HZW2 


Max. AIR Item 
Amps Phase Rating No. 
45А 1 14КА at 480V АС 6FMV2 
50A 1 14kA at 480V AC 6FMV3 
60A 1 14kA at 480V AC 6FMV4 
70A 1 14kA at 480V AC 6FMV5 
80A 1 14КА at 480V АС 6FMV6 
90A 1 14kA at 480V AC 6FMV7 
100A 1 14КА at 480V АС 6FMU5 
3-Pole, 480V AC, Standard 
15A 3 14kA at 480V AC 6FMV9 
20A 3 14kA at 480V AC 6FMWO 
25A 3 14kA at 480V AC 6FMW1 
30A 3 14КА at 480V АС 6ЕММ/2 
35A 3 14kA at 480V AC 6FMW3 
40A 3 14kA at 480V AC 6FMW4 
45А 3 14kA at 480V АС 6FMW5 
50A 3 14kA at 480V AC 6FMW6 
60A 3 14kA at 480V AC 6FMW7 
70A 3 14kA at 480V AC 6FMW8 
80A 3 14kA at 480V AC 6FMW9 
90A 3 14kA at 480V AC бЕМХО 
вар з-Роіе 

100А 3 14kA at 480V AC 6FMV8 6FMV8 
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Circuit Breakers Details on page A1. 
1-POLE 2-POLE 3-POLE 
Max. Wire Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Amps Size (AWG) Model No. Model No. Model No. 
ED, 10га, For Use With SB Switchboards, Sentron Panelboards 
^5 A 10 ED21B015 6FMY1 = = = = 
20А 10 = ED23B020 6FNA1 
25 A 10 ED218025 бЕМҮ2 Ей22В025 6FMZ1 ED23B025 БЕМА? 
30A 4 ED21B030 6FMY3 = = ED23B030 6FNA3 
35 А 4 ED21B035 БЕМҮ4 ED22B035 БЕМ22 — — 
40А 4 ED21B040 6FMY5 ED22B040 GFMZ3 ED23B040 6FNAG 
45A q - — ED22B045 GFMZ4 ED23B045 6FNA5 
50A 4 ED218050 6FMY6 ED22B050 бЕМ75 ED23B050 6FNAG 
60A 4 ED21B060 6FMY7 ED22B060 БЕМ26 ED23B060 GFNA7 
70А 1/0 ED21B070 6FMY8 ED22B070 6FMZ7 ED23B070 6FNAS 
80А 1/0 ED21B080 6FMY9 ED22B080 бЕМ78 ED23B080 бЕМА9 
X = 1/0 = = ED22B090 бЕМ79 ED23B090 6FNCO 
1/0 ED21B100 БЕМ20 ED22B100 6FNAQ ED23B100 бЕМС1 
ED, ram, For Use With SB Switchboards, Sentron Panelboards 
10 ED4iB0i5 3СМ04 ED42B015 3СМН5 ED43B015 3CMJ6 
A 10 ED41B020 3СМ05 ED42B020 ЗСМНб ED43B020 3CMJ7 
25А 10 ED41B025 6FNC2 — — ED43B025 6FNC9 
30A 4 ED41B030  3СМ06 ED42B030  3CMH7 ED43B030 3CMJ8 
35A 4 ED41B035 6FNC3 — — ED43B035 6FNDO 
40A 4 ED41B040  3CMG7 ED42B040  3CMH8 ED43B040 3CMJ9 
45 À 4 ED41B045 6FNC4 ED42B045 6FNC6 ED43B045 6FND1 
50A 4 ED41B050  3СМ08 ED42B050  3СМН9 ED43B050 3CMK1 
60A 4 ED41B060  3CMG9 ED42B060 3CMJ1 ED43B060 3CMK2 
70A 1/0 ED41B070 3CMH1 ED42B070 3CMJ2 ED43B070 3CMK3 ED 1-Pole 
80А 1/0 ED41B080  3СМН2 ED42B080 3CMJ3 ED43B080 3CMK4 
90А 1/0 ED41B090 ЗСМНЗ ED42B090 3CMJ4 ED43B090 3CMK5 
100 A 1/0 ED41B100  3CMH4 ED42B100 3CMJ5 ED43B100 3CMK6 
110A 2/0 = = ED42B110 6FNC7 ED43B110 6FND2 
mr -— emm : = c ED42B125 6FNC8 ED43B125 6FND3 
D, For Use With S itchboards, Sentron Panelboards Y 
15A 10 HED41B015 3AFK9 HED42B015  3CMP1 HED43B015 3СМВ2 SI E M E N S НЕР rele 
20A 10 HED41B020 ЗСММ1 HED42B020 ЗСМР2 HED43B020  3CMR3 
25 A 10 HED41B025 БЕМН0 — — HED43B025  6GNC2 " " 
30A 4 HED41B030 ^ 3CMN2 HED428030  3CMP3 HED43B030 ^ 3CMR4 Circuit Breakers for 
35 А 4 HED41B035 н HED42B035  6FNH3 HED43B035 6GNC3 Si P Ib d 
40 A 4 HED41B040  3CMN3 HED42B040 3СМР4 HED43B040  3CMR5 
s A 4 ШЕШІНЕ 6FNH2 Бегис сешц EDITI 6GNC4 lemens апегроагаѕ 
50А 4 HED41B050  3СММ4 HED42B05 3CMP5 HED43B05 3CMR6 
60 À 4 HED41B060  3CMN5 HED42B060 3CMP6 HED43B060  3CMR7 and Switchboards 
70А 1/0 HED41B070 3СММ6 HED42B070 3СМР7 HED43B070  3CMR8 » Box lug 
80А 1/0 HED41B080  3CMN7 HED42B080 ЗСМР8 HED43BO80 3СМВ9 
90А 1/0 HED41B090 3СММ8 HED42B090 ЗСМР9 HED43B090 SENTI ED 
100 A 1/0 HED41B100  3CMN9 HED42B100 3СМВ1 HED43B100  3CMT2 santas ; 
110A = = = HED42B110  6GNCO HED43B110  6GNC5 = 1-pole: ТОКА IR at 120/240VAC; 
тыл; -— s Жани НЕЕ m i. - mum nouns 6GNC1 HED43B125  6GNC6 1-pole: 22kA at 277VAC 
or Use Witl itchboards Without Lugs, Sentron Panelboards .2- E . 
160 95 — 1 FHXDSsETOS GENES 2- and 3-pole: 18kA at 480VAC 
125A = = = FXDG2B125 БЕНЕН FXD63B125  6FNE6 HED 
150A = = = FXD62B150  БЕМЕ? FXD63B150  6FNE7 
175A = = = FXD62B175  6FNES FXD63B175  6FNEB » 1-pole: 65kA IR at 277VAC, 12 to 30A; 
m A — — == ERU eu РХО638200 SENES 1-pole: 25kA IR at 277VAC, 35 to 100A 
"3 tur Use With SB Switchboards Without Lugs, Benton Panelboards = 2- and 3-pole: 42kA IR at 480VAC 
200 A 500 kcmil JXD22B200  — 6GNF8 JXD238200 ^ 6GNG4 FXD 
225 À 500 kcmil E = JXD22B225  6GNF9 JXD23B225 60М05 
250A 500 kcmil = = JXD228250  6GNGO JXD238250  6GNG6 = 2- and 3-pole: 22КА IR at 600V 
300 A 500 kcmil = = JXD22B300  6GNG1 JXD23B300  6GNG7 
350 A 500 kcmil = = JXD22B350  6GNG2 JXD238350  6GNG8 JXD 
400 À 500 kcmil = = JXD22B400  6GNG3 ЈХ0238400 6GNG9 » 2- and 3-pole: 65kA IR at 240VAC 


6DNT2 
6DNTO 
6DNT1 
Siemens Circuit Breaker Accessories SIEMENS 
Mfr. Item 
Description For Use With Model No. 
Padlocking Device Siemens BL, BLF, BE, BEF Circuit Breakers ECPLD1 6DNTO 
Padlocking Device Siemens BL, BLF, BE, BEF, BQ Circuit Breakers ECPLD2 6DNT1 
Handle Blocking Device Siemens BQXD, BL, BQ, BQH, HBQ, BLH, HBL Circuit Breakers ECQL1 6DNT2 
Locking Device Siemens BQXD, BL, BQ, BQH, HBQ, BLH, HBL Circuit Breakers ECQLD3 6DNT3 
Mechanical Interlock Siemens BQ Circuit Breakers ECQML12 6DNT4 
Handle Tie BQ, BQH, HBQ, BLH, HBL Circuit Breakers ЕСОТНЗ 6DNT5 
Handle Blocking Device Siemens ВОЮ, CQD, NGG Breakers BQDHBD 6FMX1 
Padlocking Device Siemens BQD, CQD Breakers BQDPLD 6FMX2 
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ELECTRICAL 
Surge Protection 


Surge Protection Devices (SPDs) SOLAHD 
= Compact and Nominal 
i Modes of Discharge Mfr. Item 
Narrow design Voltage Phase Protection MCOV VPR Current Model No. 
a Low clamping levels Internal aca ath ES: 7 2 қ 
; қ 120V A inge — L-G, L-N, N- 150 V А — 2.5 A FV02510N 19L426 
Provide point-of-use, all- 190VAC — Single — L-G.L-N. N-G — 150 V АС = BA — STFVO5010N 101428 " 
mode protection against ЖҮ Sme Кетүү ROVA = ASA STEV150 ION 1442 À 
i i ingle L-G, L-N, N- = 
damaging transients at 240VAC Single L-G, L-L, L-N, N-G 275 V AC = 5A STFVO5024L 191429 = 
the dedicated equipment DIN Rail Internal-Mount SPDs 
level. Install in electronic 120VAC Single L-G, L-N,N-G — 150VAC ON LG) 3kA  SIV25K-10S 6ММ78 
control cabinets on the 120VAC Singe — L-G,LN,N-G.— 150v Ac 400V (LN) 6000 5A STFEOSO10N 191422 
factory floor or at remote 40V (EN) oV 
locations. Provide sine 120VAC Single -G,L-N,N-G — 150VAC (L6. M) 10A STFE10010N 19L424 
wave tracking, LED status 120VAC Single L-G,L-N,N-G  150VAC S NS 20A $ТЕЕ20010 191425 
indication, form C dry 240V АС Single L-G, LL 275 VAC 900V (LL, L-G) 3kA 5Т/25К-245 6ММ79 6NN78 
contacts Chase-Nipple External-Mount SPDs 
Е 480V АС Delta Three L-G, L-L 575/640 V АС 2000V (L-G, L-L) 20kA  STV100K48D 191440 
by Schneider Electric 19H479 
Surge Protection Devices (SPDs) 
Nominal Max. Surge 
Enclosure Modes of Discharge Current Mfr. Item 
SPD Type Rating Voltage Phase Protection MCOV VPR Current Per Phase Model No. 
pe 
4X 120/240V AC Single COON 150 V AC 1200V (L- за 700V (L-N 10 КА 36 КА 505А1175 3XB86 
4X 120/240V AC Single L-G, СС, L-N,N-G  150VAC 1000V (L-L, N-G ШЕ ), 700\/ (L-G) 10 КА 80 КА НЕРр80 22P065 
aX 347/600V AC Wye — Three LL, CN 510 V AC 1800V iE -N), 3000V (L-L) 10 КА 40 КА SDSA3650 3XB87 
4X 600V AC Delta Three LL 1020 V AC 000V (L-L) 10 КА 40 kA SDSA3650D 199479 
Max. Surge Current per Phase 
Nominal 50 kA 80 kA 100 kA 
Modes of Discharge Mfr. Item Item Item 
Voltage Phase Protection MCOV VPR Current Model No. No. No. 
SPD Hardwired, (ТЕМА 4X, Includes ішіне Alarm, "m Contacts, LED Status Indicator " 
120/240V À H-G, H-L, H-N, L 1000V (L-N), 1200V (H-N, L- V d 
High Leg Delta Three L-L LN, NG” 190/270 V AC G, LL), 1800V (H-L). 7001 (46 20 kA TVS3HWA X | 30EG13 | 30EGi4 | 30EG12 
240V AC Delta Three L-G, L-L 300 V AC 1500V (L-G, L-L) 20 kA TVS6HWA X | 30EG22 = 30EG21 
480V AC Delta Three L-G, L-L 640 V AC 2500V (1-б, L-L) 20 КА TVS5HWA X | 30EG19 | 30EG20 30Е018 
600V AC Delta Three L-G, L-L 840 V AC 3000V (L-G, L-L) 20 КА TVSSHWA X = = 30EG27 
120/208V AC Wye Three — L-G,L-L, L-N, N-G — 150 V AC 1200/(І-6), 1500V (L-L), 700V (N-G), 900V (L-N) 20 КА TVS2HWA X | 30EG10 | 30EG11 30EG09 
120/240V AC Single — L-G,L-L, L-N, N-G — 150 V AC 1200V (L-G), 1500V (L i 700V (N-G), 900V (L-N) 20 kA TVSTHWA X | 30Е607 | 30Е608 | 30EG06 
347/600V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, N-G 420 V AC 1500V (L-N, NG} 2 500V (L- 9) 3000V (L-L) 20 kA TVS8HWA X | 30EG25 = 30EG24 
480/277V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, N-G — 150 V AC 1000V (N-G), 1200V (L-N), 2000V (L-G), 2500V (L-L) 20 kA TVS4HWA X = 30EG17 = 
480/277V AC Wye Three — L-G, L-LL-N, N-à.— 320 V AC. 1000V (N-G), 1200V (L-N), 20001 (L-G), 2500V (L-L) 20 kA TVS4HWA X | 30EG16 — 30EG15 
Е.Т,М 
m 30UJ07 6YTP2 
Surge Protection Devices (SPDs) 
Service entrance surge protection provides AC power protection, and LED status indication 
for indoor/outdoor applications. Connect to the outside of any UL-approved loadcenter. Base 
Mount feature thermally-protected metal oxide varistors for high energy capacity. Small 
size allows device to be installed close to the equipment being protected. 
Nominal Max. Surge 
Modes of Discharge Current Mfr. Item 
Voltage Phase Protection MCOV VPR Current Per Phase Model No. 
Panelhoard Mount, NEMA 1 
24V DC Single — 30 V AC/DC 3kA 6 kA AGCFO2410-DIN —30UJ08 
120V AC Single LG, L-N, N-G 150 V AC 500V (L-G, CN N- Om 5 kA 40 kA AGCF12010-DIN2 301107 
240V AC Single EG, L-N, N-G 275 V AC 800V (L-N), 900V (L-G, N-G) 3kA 30 kA AGCF24010-DIN2 3011.09 
Mount, КЕМА. 4X, Includes % in Conduit tting 
120/240V Single L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1200V (L-G, L-L), 700V (L-N), 800V (N-G) 20 kA 50 КА CVX050-2408  5RAAS 
120/240V AC Single L-G, EL 150 V AC 1200V (L-L), 700V (L-N), 800V (L-G), N-G) 20 kA 100 kA CVX100-240S  5RACO 
120/208V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1000V (L-L), 600V (L-N), 700V (L-G, N-G) 20 kA 100 kA CVX100-208Y  5RAA8 
240V AC Delta Three L-G, LL 320 V AC 1200V (L-G), 1800V (L-L) 20 kA 100 kA CVX100-240D  5RAA9 
277/480V AC Wye Three EG, L-L, L-N, N-G 320 V AC 1200V (L-G, L-N, N-G), 1800V (L-L) 20 kA 100 kA CVX100-480Y — 5RAC2 
480V AC Delta Three L-G, L-L 550 V AC 1800V (L-G), 3000V (L-L) 20 kA 50 kA CVX050-480D ^ 5RAA6 
Loadcenter Mount, NEMA 4 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G — 150/300 V AC 1000V (L-L), 600V (L-G, L-N), 800V (N-G) 5 КА 36 kA CHSPT2SURGE бҮТР2 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 150/300 V AC 1000V (L-L), 600V (L-G, L-N), 800V (N-G) 20 kA 108 kA CHSPT2ULTRA — 6YTP4 
DIN Rail Mount, NEMA 1 
120V AC Single L-G, L-N, N-G 150 V AC 330V (L-G, N-G), 400V (L-N) 10А 60 kA AGPH12010  30UJ04 
120V AC Single L-G, L-N, N-G 150 V AC 330V (L-G, N-G), 400V ( Е N) 15A 60 kA AGPH12015  30UJ05 
120V AC Single L-G, L-N, N-G 150 V AC 330V i G, N-G), 400V E № 20А 60 КА AGPH12020 300106 
Hardwired Surge Protection Devices (SPDs) БЕМІНЕС 
= NEMA rated 4X a Short circuit rating of 10КА 
= 80КА (PA) or 160kA (PB) max. surge current protection per phase = UL 1449 3rd Edition 
Nominal 
Modes of Discharge Mfr. Item 
Voltage Phase Protection MCOV TNT ТӨШҮ 0 Current Model No. 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 150/300 V AC Тобу (N-G), 800V (I-N]' 5kA PB120T 190592 
120/208V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, N-G 150/300 V AC EAT КҮН Ny 5 kA PB120Y 190591 
| ҮҮТ ҮТҮ ТҮ ГҮҮ 1200V (H-N, L-G), 1500V (H-G, L-L), 
120/240V AC High Leg Delta Three — H-G, H-L, H-N, L-G, L-L, L-N, N-G — 150/300 V АС 1800V (H-L), 800V te N. N-G) 5kA PB240DCT 19D593 iöD592 
277/480V AC Wye Three CG, LL, LN, N-G 320/640 V AC — 1200V (L-L, L-N, N-G), 2000V (1-б) БКА PB277Y 190594 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
Surge Protection Details on page A1. 


ERICO SIEMENS 


Surge Protection Devices (SPDs) 
SIEMENS, UL 3RD EDITION 

Siemens Transient Protection System (TPS3) is a complete line 
of hard wired surge protection solutions designed to provide 
robust surge protection for your electrical and electronic equip- 
ment. Most SPDs carry UL's highest l-n rating of 20kA with 
surge current capacities ranging from 50 to 300kA. Suitable 
for commercial, industrial, and residential SPDs. See the table 
below for surge current ranges based upon the average ratings 
specified by US consulting engineers. 


ERICO 
Compact models can be directly mounted to panel and installed 
in small spaces. LED status monitoring. Modular models allow 

- individual modules and fuses to be field-replaceable. Built-in 
19T319 19T311 13W846 disconnect and fusing eliminates the need for external fusing. 


- 


18K864 


Nominal Max. Surge 
Modes of Discharge Current Mfr. Item 
Voltage Phase Protection MCOV VPR Current Per Phase Brand Model No. 
NEMA 1, 12, 3R, 4, Surge Counter, Audible Alarm, Dry Contacts, EMI/RFI Filters, Protection Status LEDs 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1200V (L-L), 700V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 200 kA Siemens PS3A12200X02 197307 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1200V (L-L), 700V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 300 kA Siemens PS3A12300XD2 197308 
120/208V AC Wye hree L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1200V (L-L), 700V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 200 kA Siemens P$3C12200X02 197303 
120/208V AC Wye hree L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1200V (L-L), 700V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 300 kA Siemens PS3C12300XD2 197304 
120/240V AC High Leg Delta Three L-G, L-L, L-N, N-G 150/320 V AC 1800V (L-L), 700/1200V (L-G, L-N), 700V (N-G) 20 kA 200 kA Siemens PS3B12200X02 197305 
120/240V AC High Leg Delta Three L-G,L-L,L-N,N-G 150/320 V AC 1800V (L-L), 700/1200V (L-G, L-N), 700V (N-G) 20 kA 300 kA Siemens PS3B12300XD2 197306 
240V AC Delta hree L-G, L-L 320 V AC 1200V (L-G, L-L 20 kA 200 kA Siemens PS3D12200X02 197298 
240V AC Delta hree L-G, L-L 320 V AC 1200V (L-G, L-L 20 kA 300 kA Siemens PS3D12300XD2 197299 
277/480V AC Wye hree L-G, L-L, L-N, N-G 320 V AC 1200V (L-N, L-G, N-G), 2000V (L-L) 20 kA 200 kA Siemens PS3E12200X02 197309 
277/480V AC Wye hree 1-6, L-L, L-N, N-G 320 V AC 1200V (L-N, L-G, N-G), 2000V (L-L) 20 kA 300 kA Siemens PS3E12300XD2 197310 
480V AC Delta hree L-G, L-L 552 V AC 1800V (L-G, L-L 20 КА 200 kA Siemens PS3F12200X02 197301 
480V AC Delta hree L-G, L-L 552 V AC 1800V (L-G, L-L 20 kA 300 kA Siemens PS3F12300XD2 197302 
NEMA 1, Chase Nipple/Panel 
120/240V AC Single L-G,L-L,L-N,N-G 170/276 V AC 1200V (L-L), 700V (N-G), 800V (L-G, L-N) 120 kA 300 kA Ммепі Егісо TDX3008120/240  18K872 * 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 170/276 V AC 1200V (L-L), 700V (N-G), 800V (L-G, L-N) 160 kA 400 КА  NventErico TDX4008120/240 18К875 * 
120/208V AC Wye hree L-G, L-L, L-N, №6 170/276 V АС 1200V (1-1), 700V (N-G), 800V (L-G, L-N) 120 kA 300 kA Ммепі Егісо TDX3008120/208 18К871 * 
120/208V AC Wye hree L-G,L-L,L-N,N-G 170/276 V AC 1200V (L-L), 700V (N-G), 800V (L-G, L-N) 160 kA 400 kA  NventErico TDX4008120/208 18К874 * 
277/480V AC Wye hree L-G, L-L, L-N, N-G 320/550 V AC 1000V (N-G), 1200V (L-G, L-N), 1800V (L-L) 120 kA 300 КА Ммепі Erico TDX3008277/480 18К873 * 
277/480V AC Wye hree L-G, L-L, L-N, N-G 320/550 V AC 1000V (N-G), 1200V (L-G, L-N), 1800V (L-L) 160 kA 400 kA NventErico TDX4008277/480 18К876 * 
NEMA 4, Chase Nipple/Panel 
120/240V AC Single L-G,L-L,L-N,N-G 170/276 V AC 1000V (L-L), 600V (L-N, N-G), 700V (L-G) 40 kA 100kA Ммепі Егісо TDX100C120/240 18К855 
120/240V AC Single L-G,L-L,L-N,N-G 170/276 V AC 1000V (L-L), 600V (L-N, N-G), 700V (L-G) 50 kA 100 КА  NventErico TDX100M120/240 18K859 * 
120/240V AC Single L-G,L-L,L-N,N-G 170/276 V AC 1000V (L-L), 600V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 200 КА  NventErico TDX200C120/240 18К865 
120/240V AC Single L-G,L-L,L-N,N-G 170/276 V AC 1000V (L-L), 600V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 200 КА  NventErico TDX2008120/240 18К868 * 
120V AC Single L-G, L-N, N-G 170 V AC 600V (L-G, L-N, NG) 40 kA 100 КА  Nvent Erico TDX100C120 18K853 
240V AC Single ^ L-G, L-N, N-G 275 V АС 1000V (L-G, L-N, N-G) 40 kA 100 КА  NventErico — TDX100C240 18K856 
120/208V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, N-G.— 170/276 V AC 1000V (L-L), 600V (L-N, N-G), 700V (L-G) 40 kA 100 КА  NventErico TDX100C120/208 18К854 
120/208V AC Wye Three L-G, LL, L-N, №6 170/276 V AC 1000V (L-L), 600V (L-N, N-G), 700V (L-G) 50 kA 100 КА  NventErico TDX100M120/208 18К858 * 
120/208V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, №6 170/276 V АС 1000V (L-L), 600V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 200 КА  NventErico TDX200C120/208 18К864 
120/208V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, №6 170/276 V АС 1000V (L-L), 600V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 200 КА  NventErico TDX200S120/208  18K867 * 
120/240V AC High Leg Delta Three L-G, L-L, L-N, N-G 170/276 V AC 1000V (L-L), 600V (L-G, L-N, N-G) 50 kA 100kA  NventErico TDX100M120/240D 18K860 * 
240V AC Delta Three L-G, L-L 275/550 V AC 1000V (L-G, L-L) 40 kA 100kA  NventErico TDX100M240D 18К861 * 
277/480V AC Wye Three L-L, L-N, N-G 320/550 V AC 1200V (L-L, L-N, М-6), 1800V (L-L) 40 kA 100 КА  NventErico TDX100C277/480 18К857 
277/480V AC Wye hree L-L, L-N, N-G 320/550 V AC 1200V (L-L, L-N, N-G), 1800V (L-L) 40 kA 100 kA  NventErico TDX100M277/480  18K862 * 
277/480V AC Wye hree L-G, L-L, L-N, N-G 320/550 V AC 1000V (L-N), 1200V (L-G, N-G), 1800V (L-L) 20 kA 200 КА  NventErico TDX200C277/480 18К866 
277/480V AC Wye hree 1-6, L-L, L-N, N-G — 320/550 V AC 1000V (L-N), 1200V (L-G, N-G), 1800V (L-L) 20 kA 200 КА  NventErico TDX2008277/480 —18K869 * 
480V AC Delta hree L-G, L-L 610/1220 V AC 1800V (L-G, L-L) 40 kA 100 kA  Nvent Erico DX100M480D 18K863 * 
480V AC Delta hree L-G, L-L 610/1220 V AC 1800V (L-G, L-L) 20 kA 200 kA  Nvent Erico DX2008480D 18K870 * 
NEMA 4X, Audible Alarm, Dry Contacts, EMI/RFI Filters, Protection Status LEDs 
480V AC Delta hree L-G, L-L 552 V AC 1800V (L-G), 2000V (L-L) 10 kA 200 kA Siemens PS3F1120D2 197313 
NEMA 4X, Audible Alarm, Dry Contacts, LED Status Indicator 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1000V (L-L), 500V (N-G), 600V (L-N), 700V (L-G) 20 kA 100 kA Siemens TPS3A0910D00 6DNY4 
120/208V AC Wye hree 1-6, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1000V (L-L), 500V (N-G), 600V (L-N), 700V (L-G) 20 kA 100 kA Siemens TPS3C0910D00 6DNY6 
277/480V AC Wye hree 1-6, L-L, L-N, N-G 320 V AC 1000V (N-G), 1200V (L-G, L-N), 1800V (L-L) 20 kA 100 kA Siemens TPS3E0910D00 6DNY8 
480V AC Delta hree L-G, L-L 552 V AC 1800V (L-G, L-L) 10 kA 100 kA Siemens TPS3F0910D00 6DNY9 
NEMA 4X, Bracket, DIN RAIL Mount, LED Status Indicator 
120/240V AC Single L-L, L-N 150 V AC 1000V (L-L), 600V (L-N) 20 kA 50 kA Siemens PS3A03050 13W834 
120/240V AC High Leg Delta Three L-G,L-L,L-N,N-G 150/320 V AC 1000V/1500V (L-L), 1200V (L-G), 600V (L-N) 20 kA 50 kA Siemens PS3B030500 197320 
240V AC Delta hree L-G, L-L 320 V AC 1200V (L-G), 1500V (L-L) 20 kA 50 kA Siemens PS3D030500 197319 
480V AC Delta hree L-L, L- 552 V AC 1800V (L-G), 3000V (L-L) 10 kA 50 kA Siemens PS3F030500 13W837 
NEMA 4X, Dry Contacts, EMI/RFI Filters, Protection Status LEDs 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1000V (L-L), 600V (N-G), 700V (L-G, L-N) 20 kA 150 kA Siemens PS3A1115D2 13W838 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1000V (L-L), 500V (N-G), 600V (L-N), 700V (L-G) 20 kA 200 kA Siemens PS3A1120D2 197317 
120/208V АС Wye hree L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1000V (L-L), 600V (N-G), 700V (L-G, L-N) 20 КА 150 kA Siemens PS3C1115D2 13W839 
120/208V AC Wye hree L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1000V (L-L), 600V (N-G), 700V (L-G, L-N) 20 КА 200 kA Siemens PS3C1120D2 197314 
120/240V AC High Leg Delta Three L-G, L-L, L-N, N-G 150/320 V AC 1000V (L-L), 600V (N-G), 700/1200V (L-G, L-N) 20 КА 150 kA Siemens PS3B1115D2 197315 
120/240V AC High Leg Delta Three L-G, L-L, L-N, N-G 150/320 V AC 1000V (L-L), 600V (N-G), 700/1200V (L-G, L-N 20 КА 200 kA Siemens PS3B1120D2 197316 
240V AC Delta hree L-G, L-L 320 V AC 1200V (L-G), 2000V (L- icu 20 КА 150 kA Siemens PS3D1115D2 197311 
240V AC Delta hree L-G, L-L 320 V AC 1200V (L-G), 2000V (L-L 20 КА 200 kA Siemens PS3D1120D2 197312 
27774801 АС Wye Three L-G, L-L, L-N, N-G 320 V AC 1200V (L-G, L-N, N-G), 2000V (L-L) 20 kA 150kA Siemens TPS3E1115D2  13W840 
277/480V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, N-G 320 V AC 1200V (L-N, L-G, N-G), 2000V (L-L) 20 kA 200kA Ѕіетепѕ TPS3E1120D2 197318 
480V AC Delta Three L-G, L-L 552 V AC 1800V (L-G), 2000V (L-L) 10 КА 150kA Siemens ТР53Е111502 131/841 
NEMA 4X, Surge Counter, Audible Alarm, Dry Contacts, EMI/RFI Filters, Protection Status LEDs 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1200V (L-L), 700V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 200kA Siemens  TPS3A1220VX02  13W842 
120/240V AC Single L-G, L-L, L-N, N-G 150 V AC 1200V (L-L), 700V (L-G, L-N, N-G 20 kA 300kA Siemens  TPS3A1230VXD2  13W846 
120/208V AC Wye Three L-G, LL, L-N, N-G 150 V АС 1200V (L-L), 700V (L-G, L-N, N-G 20 kA 200kA Siemens  TPS3C1220VX02  13W843 
120/208V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, N-G 150 V АС 1200V (L-L), 700V (L-G, L-N, N-G) 20 kA 300kA Siemens  TPS3C1230VXD2  13W847 
277/480V AC Wye Three 1-6, L-L, L-N, N-G 320 V AC 1200V (L-N, L-G, N-G), 2000V (L-L) 20 kA 200 kA Siemens ТР53Е1220/Х02  13W844 
277/480V AC Wye Three L-G, L-L, L-N, N-G 320 V AC 1200V (L-N, L-G, N-G), 2000V (L-L) 20 kA 300 kA Siemens ТР53Е1230/Х02  13W848 
480V AC Delta Three L-G, L-L 552 V AC 1800V (L-G, L-L) 20 kA 200 kA Siemens ТР53Ғ1220/Х02 13М/845 
480V AC Delta Three L-G, L-L 552 V AC 1800V (L-G, L-L) 20 kA 300 kA Siemens ТР53Ғ1230/Х02  13W849 
* Modular design includes internal fusing. 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Transformers 
Jy, Dayton} 

Class 2 Transformers ^.) ШШШ wnite-Rodgers EDWARDS 

JOHNSON CONTROLS DAYTON WHITE RODGERS 

Designed for use on digital = 1-phase, 60/50 Hz Energy limiting to power 24VAC control 

controllers, gas controls, ignition 100УА models and 4TGX7 and 4VZF1 are systems, and step down available line voltage. 


systems, motor actuators, staging UL and C-UL Listed. Most others are UL and RIB® 20 TO 100VA 
controls, and most other 24VAC C-UL Recognized, except 50VA models are 
HVACR control systems. UL 1585, UL Recognized and CSA Certified. 

UL 506, and CSA C22.2 No. 66. 


= Class 2 rated, except where footnoted 
= 1-phase, 60/50 Hz 


Designed with split-bobbin construction and 


VA Input Output Item iatail wi Е i ifi 
Rating Voltage Voltage Includes Brand Ну pigtail wires. UL and C-UL Listed, CE Certified. к 
% in Hub, Foot Mount 
24V AC 24V AC Inherently Isolated RIB 2ЕТС5 
20 МА 120V AC 24V AC Inherently Isolated ВІВ 2ETC4 VA Input Output Item 
277V AC 24V AC Inherently Isolated RIB — 2ETC6 Ratin Voltage Voltage Includes Brand Мо. 
24V AC 24VAC inherently Isolated RIB 2ЕТС8 150 Vi 120V AC 24V AC - RIB 410402 * 
120/208/240V AC 24V AC Inherently Isolated RIB 2ЕТС9 175 VÀ 120V AC 24V AC — RIB 410405 * 
40 VA 120/208/240V AC 24V AC Internal Thermal RIB 410382 Foot, Universal (7 in Hub Plate) Mount 
120V AC 24V AC inherently Isolated RIB — 2ETC7 120/208/240V AC 24V AC Multi Mount Plate WR 6WU93 
120V AC 24V AC —— Inheren tly Isolated RIB — 6ZEP2 40 VA 120V AC 24V AC Thermal Breaker ^ Dayton 4VZE5 
208/240/277/480V АС 120V AC Е RIB 410381 120V AC 24V AC Мий Mount Plate WR 6WU92 
120/208/240/277/480V АС 24V AC Circui t Breaker RIB 2ЕТ03 Foot Mount 
120/208/240V AC 24V AC Circuit Breaker БІВ 410391 5 VÀ 120V AC 10V AC = Edwards 14W012 
120V AC 24V AC Circuit Breaker RIB 2ЕТ01 10 VÀ 120V AC 16V AC — Edwards 14W013 
EN PV AC Fuse RIB вр 1074054 12у лб 
use AC, 15 VA Q , 
50 VA 120V AC DAV AC Circuit Breaker RIB 6ZEP6 12V AC, 15 VA 120V AC 18V AC, — Edwards 14W015 
208/240/277/480V AC 120V AC = RIB 41D393 * @ 18V AC 6V AC 
PDAS ын Стані Breaker RIB 2E 2 — — Ao IVA Gr 16V AG 
Ircuit breaker AC, 10VAQ м 
277V AC 24V AC Fuse БІВ 410387 8V AC, 20 VA 120V AC E hd = Edwards 14W014 
120/208/240/480V AC 24V AC Circuit Breaker RIB 2ETD6 Q24V AC 
75 УА 120V AC 24V AC Circuit Breaker RIB 2ЕТ04 120/208/240V AC 24V AC = Dayton 4/2Е2 
277/ AC 24V AC Circuit Breaker ВІВ 2ЕТП5 20 VÀ 120V AC 24V AC = Dayton 4VZE1 
VOZ ВОАС 24V AG Circuit Breaker ЕВ 419% «AG SURG 16V AG 
ircuit Breaker AC, 30 VA @ d 
100 VÀ 120/ AC 24V AC Circuit Breaker RIB 2ETD7 16V AC, 30 VA 120V AC ND = Edwards 14W016 
120V AC 24V AC Circuit Breaker ВІВ — 6ZEP7 Q 24 V AC ВМА 
150 VA 120V AC 24V AC — RIB — 41D401 * 24V AC 24V AC — Johnson 22ҮК06 
208/240/277/480V AC — 120V AC — RIB 41D403 * 120/208/240V AC 24V AC 4' x 4' Plate Johnson 29YK07 
175 VÀ 120V AC 24V AC — RIB 410406” 40 VA 120/208/240V AC 24V AC Thermal Breaker Dayton  AVZE4 
240 VÀ 120V AC 24V AC = RIB 410407: 120/208/240V AC 24V AC — WR 6WU91 
375 VÀ 120V AC 24V AC — RIB — 41D409 * 120V AC 24V AC — Johnson 29YK03 
Dual % in Hub, Foot Mount 120V AC 24V AC — dwards 14W017 
20 VA 120/208/240/277V AC — 24V AC. Inherently Limited ВЇВ 410378 50 VA 120/208/240V AC 24V AC = Dayton AVZE8 
208V AC 24VAC inherently Limited RIB 410377 120/277V AC 24V AC = RIB 410394 
120/208/240/277 AC — 24V AC Inherently Limited RIB — 2ETD8 120/208/240/480V AC 24V AC Circuit Breaker Dayton 4/7Ғ2 
40 VA 120V AC 24V AC inherently Limited RIB 410379 60 VA 120/208/240V AC 24V AC Circuit Breaker Dayton AVZF1 
120V AC 24V AC — RIB —23NT19 120/208/240V AC 24V AC — R 6WUO4 
120/208/240/277/480V АС 24V AC — None ВІВ 45DR71 75 VÀ 120/208/240/480V AC 24V AC Circuit Breaker Dayton AVZF5 
120/208/240V AC 24V AC Circuit Breaker RIB 410390 120/208/240V AC 24V AC — R 6WU95 
120/240/277/480V AC — 24V AC Circuit Breaker RIB 410386 92 VA 120/208/240V AC 24V AC = Johnson 29YK01 
50 VA 120V AC 24V AC Fuse RIB 410384 96 VÀ у WEE AC 24V AC Circuit Breaker Dayton AVZF8 
208/240/277/480V AC — 120V AC — RIB 410389 175 VÀ 40V AC 24V AC — RIB 410404“ 
208/240V AC 24V AC Fuse RIB 410385 300 VÀ 1207208 240807 AC 24V AC = RIB 410408“ 
277V AC 24V AC Fuse БІВ 410388 Plate Mount 
75 VA 120/208/240/480V AC 24V AC Circuit Breaker RIB 410396 120/208/240V AC 24V AC 4" x 4' Plate Johnson 29YK08 
120V AC 24V AC Circuit Breaker RIB 410395 120V AC 24V AC 4' x 4" Plate Johnson 29YK04 
120/208/240/277/480V АС 24V AC — RIB — 45DR91 40 VA 120V AC 24V AC Thermal Breaker Dayton 4TGX7 
120/208/240/277/480V АС 24/ AC = RIB — 45DR92 120V AC 25V AC — WR ЗАЗ58 
100 VA 120/240/277/480V AC 24V AC Circuit Breaker RIB 410398 277/480V AC 24V AC 4"x 4" Plate Johnson 29YK05 
120V AC 24V AC Circuit Breaker RIB 410397 50 VÀ 120/208/240V AC 24V AC 4" x 4" Plate Johnson 29YJ99 
120V AC 24V AC Circuit Breaker RIB — 6ZEP8 92 VÀ 120/208/240V AC 24V AC Mounting Plate Johnson 29YK02 
208/240/277/480V AC 120V AC — RIB 23МТ20 * Non-Class 2 rated. 
23NTO1 23NT12 6NWO4 
SOLAHD 
Power Conditioners 
Prepackaged Control Transformers cee Enel 
, 
= 2AVAC Ори кше оао р = 25-yr. typical mean time before failure (MTBF) 
= 1-Phase, 60/50 Hz protection, LED power indicator, high/low Constant-voltage transformers regulate voltage, filter noise, and suppress 
=: Inciudes circuit breaker Separation, 120VAC convenience outlets, surges to red connected e Шілтен Тһе utilize atented facet 
= 40VA to 500VA and fully-enclosed finger-safe terminals. 9 р quip шу р 
m im liem transformer technology to function as both step-up and step-down trans- 
Rating "Style Primary Connection H W D No. formers. For use where a constant voltage level is required to help reduce 
120V m Input Voltage nscheduled downtime, incorrect data, or scrapped production. UL Listed. 
40 " Enclosed Pigtails 45in 543in 45in 23МТ01 pu e oaingomes pene 
40 УА Enclosed 3 ft Cord with Plug 45in 5.4Зіп 45in 23МТ03 Power Jan Output Mfr. Item 
100 VA Enclosed Screw Terminals 6.25in 4.25іп 5.62in 23МТ07 Rating tage Voltage мн D Model No. 
100 VA Enclosed Pigtails 45in 5.44in 45іп  23NT08 +/- 21% Voltage Regulation, CVS Series 
100 VA Enclosed 3ftCordwithPlug 4.5in 5.44іп 4.5in 23МТ09 30VA 120V 4іп Тіп біп 23-13-030-2 6ММ/04 
2) 100 УА Enclosed Pigtails 45in 8.62in 45in 23МТ10 60VA 120V 120V 4in Тіп 5in 23-13-060-2  6NWÜ5 
00 VA Open Screw Terminals 52in 3.75in 5.25in 23МТ06 120VA 120/240 120V 4in 8in Sin  23-22-112-2 6ММ06 
120V A, 208V AC, 240V AC, 277V AC, 480V AC Input Voltage 250VA 120/240/480V 120V біп 11їп 8in  23-23-125-8 6ММ07 
75 Enclosed Pigtails 451п 543in 45in 23МТ04 500VA  120/208/240/480 120/240V —9in 13in Тіп  23-23-150-8 6ММ/08 
(2 7 VR Enclosed Pigtails 45in 8.62іп 45in 23МТ05 1kVA  120/208/240/480/ 120/2400 Gin 17іп Тіп  23-23-210-8 6ММ/09 
120V AC, 240V AC, 277V AC, 347V AC, 480V AC Input Voltage 2kVA 120/208/240/4801 120/240 13 іп 18in 10in 23-23-220-:  6NW10 
(5) 40 VÀ Enclosed Screw Terminals 45in 544in 45in 23МТ11 3kVA 120/208/240/480/ 120/240 13 іп 19in 10іп 23-23-230-8 6NW11 
(5) 40 VÀ Open Screw Terminals 11.33іп 17.4in 45in 23МТ12 +/-3% Voltage Regulation, MCR Series 
120V AC, 240V AC, 277V AC, 480V AC Input Voltage 250VA  120/208/240/480V 120V біп 10in 8in  63-23-125-4  5EU14 
(3) 100 МА Enclosed Screw Terminals — 12.13in 12.12in 6.0in — 23NT13 500VA 120/208/240/480У 120/208/240/ Gin 13in Тіп  63-23-150-8 БЕШ15 
(5) 100 VÀ Enclosed Screw Terminals — 12.13in 12.12in 6.0in 23МТ15 1kVA 120/208/240/480V 120/208/240У 9in 17іп 7in  63-23-210-8 БЕШ16 
(3) 100 VA Open ScrewTerminds — 11.33in 11.4іп 45in 23МТ14 2kVA 120/208/240/480V 120/208/240/ 13in 18in 9in  63-23-220-8 —5EU17 
(5) 100 VA Open Screw Terminals — 11.33in 11.4іп 4.5in  23NT16 3kVA 120/208/240/480V 120/208/240/ 13in 19in 9in  63-23-230-8 5EU18 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. =F 
Transformers Details on page А1. E 


Square D 
Nonfused 


bySehneider еее Асте Electric 


Control Transformers 


Without Primary Fuse Blocks 
120/240VAC — 24V AC | 31EH75 * 4R886 491250 


120V AC  12/24VAC| ЗТЕН9З 4 4R876 


CAPSULA re ER SAFE SQUARE D ELECTRIC 
VA Input Output | ENCAPSULATED |FINGE il 
Rating Voltage Voltage | Item No. Item No. Item No. Item No. Dayton [=a A ч 


208/240/480VAC 120V AC 4R884 — 


WUT 
208/277VAC 120V AC | 31EHTT > = = = Additional transformers are available, see 
208VAC — 24VAC | — — 4R878 = Grainger.com®. 60/50 Hz Square D—Copper wound, vacuum 
зе - FOIE EUC ae i ee 
240/480У46- 24V AC | 3EH39 > = 19889 491Y88 Dayton? Encapsulated—Fully- 55°C temp. rise; 200 to 350VA 
aN АС 128 A WC em ШІК 48890 = encapsulated coil eases wire routing models: 80°C temp. rise; 500 to 
480VAC 120V А6 — = 2073 i = around transformer, and provides durable 2000VA models: 115°C temp. rise, 
ТРАП LA SIEG Е mu Los 491251 construction. 55°C temp. rise. Panel meet NOM requirements. Fused 
208/27 NG 120V АС EHI? ~ = = 491Y55 Шаш m secondary fuse clips. moes 1. m clips 
208V A 120V A - - 221891 — -yr. warranty. 0 accommodate Class CC time 
75 VA 
240/480VAC — 24V AC | 31EH40 * — 48898 491Y89 acti Р 
240/480VAC 120V AC| 31EG83 * = 4R894 491W87 Dayton® Finger Safe—Open 1-phase 1 2-4 He S see page 
ШЫҒАД ТАЛАС, ЕН m 2190 = isolating/control transformers feature 8 +1. SECONGATY ISG CIP USES а 
277VAC  24VAC | 31EH58 4MTN6G 12" x 1952" midget fuse; see page 
Dn тіс Мың 2 ЖШ 782 Separate insulated windings with паь — i-o do Dore 
208/240/480VAC 120VAC| -- - 1YUR2 = tempered varnish that protects against TT . ii 
соси ТО AC 31EH13 * = НЕЕ 491Ү56 dust, humidity, and corrosion. For fixed Acme Electric—Constructed of 
E = = installation in cabinets or switchboards. silicon steel lamination to minimize 
100 VA —piglaeovAC—34V AC T 31EHAT 7 = 48820 491Y90 Require separate overload and short- соге losses and increase efficiency. 
240/480VAC —120V AC| 31Е684 * — 4R822 491W88 ircuit protection: Handte: Піпік ттен t rah acai 
240/450УАС 190V АС A4R828 ~ | 491726 circuit protection. Handle high inrus| Feature precision wound coils, 


277V AC 24V AC | З1ЕН59 * 4МТР4 = = currents associated with contactors and copper windings, and series-parallel 
27/'VAC — 120VAC| — АМТР5 48836 = 


480VAC — 120VAC = 2CT24 d = relays. 50°C temp. rise, 45°C ambient. ^ connecting links. 80°C temp. rise. 
120/240VAC — 24V AC | 31EH78 * E 4R850 491253 DAYTON DAYTON ACME 
120V AC  12/24VAC| 31EH96 AMTPG 48842 - VA Input Output | ENCAPSULATED (FINGER SAFE, SQUARED | ELECTRIC 
208/240/480VAC 120V AC — — 4R848 = Rating Voltage Voltage | Item No. Item No. Item No. Item No. 
208/277VAC 120V АС 31EHT4 * = — 491Y57 okvĄ  208/27/VAC 120V ÀC| 34EH23 7 — — — 
450 va  208VAC — 120VAC| — = TYUR4 = 240/480VAC — 120V AC| 31EG94 * = 4RM78 491W98 
208V AC 24V AC — — TYUR6 — With Primary Fuse Blocks 
240/480VAC — 24V AC | ЗТЕНД2 * AMTPS 4R846 491Y91 120/240VAC — 24V AC | 31EH84 — — 
240/480VAC —120V AC| 31EG85 * - 48840 491W89 120VAC  12/24VAC| 31EJ06 — — 
27/V AC. 120V AC AMTR3 4R852 — 208/277VAC 120/ AC | 31EH26 * 491Y64 


277V AC 24V AC | 31EH60 * AMTR2 == — 50 VA 208V AC 120V AC = 
120/240VAC — 24V AC | 31EH79 * 1YUR3 491254 240/480VAC 24У AC | 31EH48 

120V AC 12/24VAC| 31ЕН97 1YUR7 — 240/480VAC 120/ АС 31EG97 
208/277VAC — 120V AC | ЗТЕН15 * = 277V AC 24V AC | 31EH66 * 


1YURS — 120/240VAC — 24V AC | 31EH85 


ЛҮШІІ * | 491Y98 
4R924 * | 491X02 


120V AC 12/24VAC| 31EJ04 4MTV5 22LR57 120V AC 12/24VAC 31EJ15 


208/240/480VAC 120V AC) 31EJA4 * 


= = 750VA —208/277VAC 120/ AC) 31EH35 * 491Y73 


208V AC 120V AC = = — — — 
200 VA 208V AC 24V AC — — 22LR65 — 120V AC 12/24VAC| 31EJ07 = = == 
240/480VAC 120/ АС 31EG86 * = 4R856 491W90 75 VA 208/277VAC 120/ AC| 31bEH27 * — — 491Y65 
240/480VAC — 24V AC | 31EH43 * — 1YUR1 491Y92 240/480VAC 1207 AC| 31EG98 — 4R930 * 491X03 
277V AC 120V AC = = 22LR67 = 240/480VAC — 24V AC | 31EH49 = = 491Y99 
277V AC 24V AC | 31EH61 * — = = 277V AC 24V AC | 31EH67 * = = = 
120/240VAC 24V AC | 31EH80 * AMTR5 1YUT2 491255 120/240VAC — 24V AC | 31EH86 — — — 
120V AC 12/24VAC| 31EH98 = 4R860 — 120V AC 12/24VAC| 31EJ08 — — к= 
208/240/480VAC 120V AC = = 1YUR9 == 208/240/480VAC 120V AC == = 4R906 * = 
208/277VAC 120/АС 31EH16 * — — 491Y58 100 VA 208/277/VAC — 120V AC| 31EH28 * — — 491Y66 
208/277VAC 120V AC = — — 491Y59 208V AC 120V AC — — 1YUW6 + — 
250 VA 208V AC 120V AC — — 1YUT3 — 240/480VAC — 24V AC | ЗТЕН50 — TYUW5 * 491701 
208V AC 24V AC — — 1YUT4 — 240/480VAC 120/ АС] 31EG99 = 4R904 * 491X04 
240/480VAC — 24V AC | 31ЕН44 * 4МТВ7 20/18 491Ү93 277V AC 24V AC | 3TEH68 * = = — 
240/480VAC — 120V AC | 31EG87 * — 4R858 491W91 120/240VAC — 24V AC | S1EH87 — — = 
277V AC 120V AC — — 1YUTÍ — 120V AC 12/24УАС 31EJ09 — = = 
277V AC 24V AC | 31EH62 * = == — 208/240/480VAC 120V AC — — 4R912 * = 
120/240VAC 24/АС | ЗТЕН81 * — 22LR74 491256 150 VA 208/277VAC — 120V AC| 31EH29 * — == 491Y67 
120V AC 12/24VAC| 31EH99 — 4R866 — 208V AC 120V AC — — 1YUW8 * — 
208/277VAC — 120V AC | 31ЕН17 * = = 491Y60 240/480VAC — 24V AC | 31EH51 — 1YUW7 * 491202 
300 VA 208V AC 120V AC — — 22LR75 — 240/480VAC — 120V AC| 31bEH01 = 4R910 * 491X05 
240/480VAC — 24V AC | ЗТЕН45 * — 22LR72 491Y94 277V AC 24V AC | 31EH69 * = = — 
240/480VAC — 120V AC | 31bEG88 * — 4R864 491W92 120/240VAC — 24V AC | 31EH88 5 == — 
277V AC 24V AC | 31EH63 * — = — 120V AC 12/24УАС 31EJ10 — = = 
120/240VAC 24V AC | ЗТЕН82 * AMTT3 1YUTS 491257 200 VA 208/277УА6 120/ АС 31EH30 * = = 491Y68 
120V AC 12/24VAC| 31EJ01 = 22LR77 = 240/480VAC 120/ AC| 31ЕН02 = 4R914 * 491X06 
208/277VAC 120Ү AC | 31EH18 * — — 491Y61 240/480VAC — 24V AC | 31EH52 — = 491203 
350 VA 208V AC 120V AC — — 1YUT6 — 120/240VAC — 24V AC | 31EH89 — = — 
240/480VAC 120/АС 31bEG89 * = 4R868 491W93 120V AC 12/24VAC| 31EJT1 — = — 
240/480VAC — 24V AC | 34EH46 * 4МТТ5 221879 491Y95 250VA 208/277УА6 120/ АС 31EH31 * = = 491Y69 
277V AC 24V AC | 31EH64 * 4MTT7 — — 240/480VAC — 120V AC| 31EH03 — 4R916 * == 
277V AC 120V AC — — 22LR81 = 240/480VAC — 24V AC | 31EH53 = = 491204 
120/240VAC — 24V AC | S1EH83 * == 1YUT9 491258 120/240VAC — 24V AC | 31EH90 — zs — 
120V AC 12/24VAC| 31EJ02 4MTT9 4R872 — 120V AC 12/24УАС 31EJ12 = = == 
208/277VAC 120Ү AC | 31ЕН19 * — — 491Y62 300 VA 208/277/VAC — 120V AC| ЗТЕНЗ2 * = = 491Y70 
500 VA 208V AC 120V AC — — 1YUV1 = 208V AC 120V AC — = 1YUX2 * == 
240/480VAC 24V AC | 31EH47 * = 1YUR8 491Y96 240/480VAC 120/ АС, 31EH04 = 4R918 * 491X08 
240/480VAC — 120V АС, 31bEG90 * — 4R870 491W94 240/480VAC 24V AC | 31EH54 = = 491205 
277V AC 24V AC | 31EH65 * = == = 120V AC 12/24УАС 31EJ13 — = — 
277V AC 120V AC = = 1YUT8 = 208/277МАС 120/АС| 31EH33 * — — 491Y71 
120/240VAC — 24V AC | — 4MTU8 221.888 491259 350 VA —240/480VAC 120V AC| 31EH05 = 4R920 * | 491X09 
120V AC 12/24VAC| 31ЕЈ03 = 22LR85 = 240/480VAC — 24V AC — — — 491206 
208/277VAC 120/ AC| ЗТЕН20 * — — — 120/240VAC 24V AC | 31EH92 = = = 
750 VA 208V AC 120V AC = == 1YUV4 == 120\/ АС 12/24УАС 31EJ14 = = — 
208V AC 24V AC | — = 22LR86 = 208/277VAC — 120V AC | 31EH34 * — - 491Y72 
240/480VAC —— 24V AC — 4MTV1 22LR87 491Y97 500 VA 208V AC 120V AC == = iYUX5 * = 
240/480VAC — 120V AC| 31EG91 * 4MTV2 4R892 491W95 240/480VAC 24V AC | 31EH56 = = 491207 
277V AC 120V AC = = 1YUV3 = 240/480VAC — 120V AC| 31ЕН06 — 4R922 * 491X10 
120/240VAC — 24V AC 22LR60 491260 277V AC 24V AC | 31EH74 * = = кыыз 
1kVA 208/277/VAC — 120V AC | 31EH21 * = = = 240/480VAC 120VAC| 31ЕН07 — 4R928 * 491X11 

208V AC — 120VAC| — = 22LR61 = 120V AC — 12/24VAC| 31EJ16 — — — 

240/480VAC — 24V AC = 4MTV8 22LR59 491249 208/277/VAC 120/ АС) 31EH36 ~ = = — 

240/480VAC —120V AC| 31EG92 * — 2F456 491W96 ТУА 208VAC 120VAC| -- = iYUX6 > = 
277V AC 120V AC = 4MTW2 1YUVS = 240/480VAC 120VAC| 31ЕН08 = 4R902 * 491X12 

120/240VAC — 24V AC — 4MTW4 — — 120V AC 12/24VAC| 31bEJ17 = = — 

120V AC 12/24VAC| 31ЕЈ05 = = = 1.5kvA  208/277VAC 120/АС 31EH37 * = = = 
4.5kva —208/277VAC — 120V AC | 31EH22 * = = = 240/480VAC — 120V АС 31EHO9 = ТҮОХТ * | 491X13 

` 208V AC 120V AC = = 1YUV7 = 2kVA 208/277VAC 120/АС/ 31EH38 * — — m 
240/480VAC 120/АС 31EG93 * — 4RM77 491W97 240/480VAC — 120VAC | 31EH10 = TYUX8 * | 491X14 
27N AC 120VAC| — = 22LR62 = * Includes secondary fuse block. + Wire lead connections. 
206 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 


ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Transformers 
Bees ДА 
— —— ome 
by Schneider Electric Acme Electric’ EM - = 
1-Phase Transformers qu 
= 120/240VAC output adapt indoor NEMA um | 
= 60 Hz, except 60/50 2 enclosures for | ІШ БЕДЕ ДЕШЕ | 
Hz where noted outdoor NEMA 3R use are available: byiSehngldar сени 
= Wall mount, except where noted call 1-800-GRAINGER (472-4643) or СА 
NEMA ЗА enclosures, except NEMA 2 search Grainger.com®. UL Listed and n c с” 
where footnoted. Weather shields to CSA Certified. Acme Electric’ 1H270 
SQUARE D ACME ELECTRIC 
V | Temp. М! нш Temp. М Mem Buck-Boost Transformers 
Rati Ri Model No. Ri Model No. = 2 
120V A ‚ 208V АС, 240V AC, NV AC rit n E " = 120/240VAC Input Protect connected equipment from damage by reducing 
А. = — = ie ES AUD = 1-phase, 60 Hz (bucking) or raising (boosting) line voltage 5% to 20%. 
2 kVÀ = = = 115°C 127907428  4WUD7 = Wall mount Primary and secondary lead wires can be interconnected 
3 kVA = = = 1150 12797435 4WUD8 в Enclosure type: for use as an autotransformer. For use in induction 
5 KVA — — — 11590 12797446 4WUD9 : ү се fe қ 
7.5 kVA — — = 415°C 12797458 4WUE1 indoor/outdoor motors and air conditioning, lighting, and heating 
120V AE, 240V AE In ut ТББ НЕ = - systems. 24/48VAC output models are available on 
Ш VA 115°C DSBFIS JETTI = = = Grainger.com®. UL Listed and CSA Certified. 
5 ҚУА 115°C 5S6FIS — 2CN50 — = = Р : 
75kVA | 115% 7S6FIS 2СМ№76 = = = VA т quare D " " Acme Electric ў 
190V АС, 200V АС, 208V АС, 220V АС, 380V АС, 400V АС, 416V AC, 440V AC Input А emp. n em emp. r em 
2 kVÀ 115°C 5567Е TIO’ ^ — — — Rating Rise Model No. Rise Model No. 
БИА 115°C 5S67F 2CN4g * = = = 12V AC, 24V AC Output 
Tawa НЫ ZSB  —20NT8 ~ = = 1kVÀ 115% 1543Ғ 1H270 115°C 111684 4LEG2 
190V AC, 208V AC, 220 V AC, 240V AC, 380V AC, 416V AC, 440V AC, 480V AC Input 15КА | Ti i 1 Eod 2012 1 Toe 111684 areas 
TkVA | 118°C _ 1967F ^ 2CT05 * | 11590 TF279260S  4WUCB * ZKA | T9 2543: ТОМ 15, 111605 4104 
2 VÀ > ө! 2 15°C TE2792618 — AWUCT ~ 3 kVA 115*C 3543F  2CN17 115°C 111686 4LEGS 
3 kVA 115% 3567F 2CN20 11550. TF2792625 44008 * AS E = = TC 1 1687 ЕГЕ 
5 KVA = = 115°C  TF2792688 4WUC9 * B = = = ak 6 
7.5 (УА = = = 11590 TF279264S 4WUDI ~ ТОКА To - ке 115, 211689 ДЕ 
10 КУА = = = Tist TE2792858 — AWUD2 ~ 50 VA 11520: 505/4ЗА  2CN44 80°C 181047 4LEF5 
+5 RVA = = = TIBSC— TES 799668 —AWUDS ~ 100 VÀ 55°С  1005/4ЗА 1Н266 80°C 181048 4LEF6 
28 kVA = = = Tist  TF2732673 — AWUDA ~ 150 VÀ 55°C  150SV43A 1Н268 80°C 181044 4LEF7 
208V AC Input 250 VÀ 80"C  2505V43B 1Н271 1i5bC T181050 4LEF8 
T kVA 115°С 157Ё 2CTO7 — — — 500 VÀ 80°C 5005438 1Н275 115°C 181051 4LEF9 
TVA 10236 3S7Fl5 — 2CT20 = = = 750 VA 115°C 750SV43F  1H279 115°C 1181052 4LEG1 
A С 55785 СҮ = = = ШЫНЫН ТТЕРІ 1156 T113073 ALEHG 
240V AC, 480V AC Input 
TWE 115° {StF 1Н721 415°C 12530108 AWUAS 1.5 KVA 11590 15946F 26103 115% 113074 4LEH7 
TS EVA Hee ТТ ІҢ HeC 2530118 — AWUAG 2 KVA 115°C 2S46F  2CM82 1150 T113075 ALEHS 
SKA 1226 ЭЧЕ 4H723 Hst 12530123 AWUAT 3 KVA 115°C 3S46F 2CN18 115°C 113076 4LEH9 
3 К\А 115% 3S1F — 1H724 115°C 12530135 4WUAB ARN = = = 192 ТИЗ АЕН 
5 kVA 115% 5S1F 1H277 11590 12530145 4WUA9 һәр = = = Hee 1213578 ДЕЙ 
75kVA | 115° 7S1F 5B613 115°C 125351538  4WUC WOVE TET EVER 5 PC Sos ALERS 
10 kVA 115% 10SiF 5B605 115°C 125351636  4WUC2 PVA BC ada CL SUSE— TH ТЕН 
15 kVA = ES — 115°C 125351736  4WUC3 Н р 
25 КМА | 150°C EE25S3H  TBP7 f | 115°C 125351826  4WUCA ТОГУ 520 19057464 ZH Zt ТТЕТО56__АЦЕН2 
375kVA | 150°C ЕЕ3758Ң 1ТВР8 t 150°C TP530193S  4LCY7 f i i 
SOVA TBO SOSVA — AH727 ӨС T153004 —AWTZB 500 VÀ 80"C 5005/468 1Н276 115°C 181058 4LEH4 
SO KVA 150"C — EEB0S3H  1TBPI 7% 150"C — TP5302088  4LCY8 1 750 VÀ ш 115°C 750SV46F 1Н280 115°C 181059 41ЕН5 
100 VA 55'C  T00SVIA  1H719 80°С 1153005 4WTZ9 241 AG, 48 C Ow -— — — 
150 VÀ 55°C 150SViA 1Н720 80°C 153000 4МША1 5 X oe 
250 VA 80"C  250SVÍB  1H722 11550: 12520075  4WUA2 15КА 1 1 5. x 19982 221019 1 155 137241 ABC 
500 VÀ 80"C 500SViB 1H726 115°C 12530086  4WUAS С 2 oe 
750VA | 115°C 750SViF — 1H728 +15°C 12530008 — 4WUAA 3 КУА 115° 380: 221РВІ ES 137323 ЖЕК 
480V AC Input 5 kVA = - - 115°C 137904 41ЕК5 
KVA TEC 3S40F — 2CN16 — — = 7.5 kVA = = = 115%, 243570 4LEK6 
EA TC БӘЛЕ — —2CN47 = = = 10 kVA = = = 115°C 243571 ALEK7 
75 RVE HEC 3340F — —2CN73 — - - 50 VÀ 11556 505/824 221Р83 80°C 181061 ЕМ 
КА 0054026195 = = = 100 VA 11590 100SV82A 221Р76 80°C 181062  4LEJ5 
15 UR Tiet 540—935 = = = 150 VA 5590 1505/82А 221Р77 80°C 181063 4LEJ6 
25 RA 415°C 25840F — 20М75 1 = = = 250 VA 8090. 250SV82B 221Р79 115°C 181064 ШЕЛ 
600V AC Input 500 VA 80°C 500SV82B 221Р82 115°C 181065 4LEJ8 
ТКА 115°С i8581F — 22LR47 = = — 750 VÀ 115'C 750SV82F 221Р84 115°C 181066 4LEJ9 
1.5 kVA TSC Т2651Р 2CT02 — — — 
2 kVÀ 115° 2551Е  22LR49 = = = 
3kVA 115°C 3S4F 2СМ19 E E E TRIPP-LITE 
5 kVA 115°C 5S4F 221855 — — = 
10 kVA 1157 tosar 2CL97 = = = I I ti poem — ] 
25 kVA 150°C  EE2553534H 1TBRi f = = = | 
50 VA cad SOSVSTA 22LR54 = = = solation м Т? ТЕРРОТЕ е 
50 kVA 150°C ЕЕ5052534Н 1TBR2 f - - - " 
100 VA 507 TOOSVSIA 22LR45 = = = Transformers | 
150 VÀ 55° 150SV51A 221846 — — = ; | = 
250 VA 80°C 25051518  22LR48 = = = = 120VAC input/output Ё | 
500 VÀ 80°C 500SV51B 221853 = 5 == = Enhanced common mode 
750 VÀ 115°C 750SVbiF  22LR56 = = = вйїйө-вирргевегоп = 
* 60/50 Hz. | NEMA 2 enclosures and floor mount. urge Supp lo Ке! 
Transformers offer line isolation and : | 
H HH H — ÉE— continuous line filtering to protect sensi- § 
Harmonic Mitigating { = tive electronic equipment against electrical ша чы 
Transformers Acme Electric’ ча noise disturbances. Include circuit breaker. 3RY96 
» 30 480VAC input, flat-topping, transformer UL and C-UL Listed. 
208Y/120VAC output heat, and voltage distor- j 5 vA M of ü ú " шіт Чет 
9 » б ating utlets ode! 0. 
= Floor mount tion. For use where annos N "d EUSE 
= NEMA 3R enclosure nonlinear loads gener- x 250 VÀ 2 4.Біп 4.75 іп 7.75 іп 15-250 2KGD2 
о à { 500 VÀ 4 55in  625іп 8.5 in 15-500 2KGD3 
" 150 C temp. rise ate high levels of VA Mfr. Item 1kVA 4 725in  725in 105іп 15-1000 2KGD4 
Eliminates harmon- harmonic currents ^ Rating Model No. Hospital Grade Isolation Transformer 
; ; that feed back into —.30kVÀ —H3030K0014BCS 49NR92 250 VÀ 2 45in X 475in 775 15250Н6 3RY96 
ics to improve power th Ж Tributi kVA H3045K0014BCS 49NR93 500 VÀ 4 5.7511  625in  925in [S500HG 3RY97 
and energy efficiency. e distribution 75kVÀ  H3075K0014BCS 49NR94 1kVÀ 4 7.75 in  775in  105іп 151000Н6 3RY98 
Reduce supply voltage system. 112.5kVA H3112K0014BCS 49NR95 1.8 KVA 6 775in  825in  122in 151800HG 1AYB2 
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ELECTRICAL 
Transformers 


Scan. Order. Done. ap 


Details on page A1. 


Dayton Wall 
Mount 
44YU98 


3-Phase Transformers 


The Department of Energy (DOE) has 
mandated new, more stringent efficiency 
standards for 15 to 1000kVA transformers. 
Transformers 15KVA and higher in these 
tables meet this new legislation, DOE 2016, 
and will help lower operating costs, lower 
cost of ownership, increase profitability, 
and reduce overall greenhouse gas emis- 
sions. Addtional transformers are available, 
call 1-800-GRAINGER (472-4643) or see 
Grainger.com®. 


DAYTON 


These transformers are designed for indoor 
locations and feature a 220°C insulation 
system (150°C rise) that is self-extinguishing. 


VA Input Output 

Rating Voltage Voltage 
Miscellaneous Voltages 

6kVA 480V AC De 
7.5KVA 460V AC De 
7.5KVA 460V AC De 
9kVA 480V AC De 
11kVA 460V AC De 
11kVA 460/ AC De 


240V AC Delta 
133V AC, 230V AC Wye 
266V AC, 460V AC Wye 
240V AC Delta 

133V AC, 230V AC Wye 
266V AC, 460V AC Wye 
14kVA 460У AC De 
14kVA — 460V AC De 

190 V AC De 

200V AC De 
30kVA 208/ AC De 

220V AC De 

240V AC De 
45kVA 240/ AC De 
45kVA 480/ AC De 
TSkVA 480/ AC De 
225kVA 208/ AC De 
225kVA — 480V AC De 
225kVA — 600V AC De 
300КУА 208/ AC De 
300КУА — 480V AC De 
300КУА — 600V AC De 
500kVA — 600V AC De 


133V AC, 230V AC Wye 
266V AC, 460V AC Wye 


231V AC, 400V AC Wye 


231V AC, 400V AC Wye 
277\ AC, 480V AC Wye 
277\ AC, 480V AC Wye 
120V AC, 208V AC Wye 
277\ AC, 480V AC Wye 
120V AC, 208V AC Wye 
120V AC, 208V AC Wye 
277\ AC, 480V AC Wye 
120V AC, 208V AC Wye 
120V AC, 208V AC Wye 


ы 89 А А) ҺАУ АУ АУ | AN АУ BS) AT АҺ By АУАУАУ АУ АУАУ | As | ae 


АСМЕ 
DAYTON | ELECTRIC | SQUARED 
VA Temp. | Item Item Item 
Rating Mounting Rise No. No. No. 


208V AC Delta Input Voltage 

277V AC, 480V AC Wye Output Voltage 
15 kVA Wall 115 °C | 44YV20 = 
30 КМА Floor — 150?C | 44YV16 49NT21 — 
45 kVA Floor 150°C | 44YV21 49NT22 — 
75 KVA Floor 150°C | 44YV17 49NT23 — 


112.5kVA — Floor 150°C | — 49NT24 — 
150 kVA Floor 150°C | — 49NT25 — 
225 kVA Floor 150°C | — 49NT26 45NZ32 
300 kVA Floor 150°C | — 49NT27 45NZ40 
500 kVA Floor 150°C | — — 45NZ62 
240V AC Delta Input Voltage 


120V AC, 208V AC Wye Output Voltage 

9 kVA Wall 115 °C | 44YV03 31XG71 — 
15 kVA Wall 115 °С 44Ү/12 — 
15 kVA Floor 115 °C 31XG72 — 


Dayton| [pseuamen | n 30 kVA Floor 150 °С | 44YV06 49NT13 — 


by Schneider Electric Acme Electric” 45 kVA Floor 150 °C | 44YV23 49NT14 = 

75kVA Floor 150°C | 44YV26 |49МТ15 = 

112.5KVA Floor 1500 — 49NT16 — 

vse ELECTAIC 25 150kVA Flor 1502 = 49NT17 — 
Acme's low voltage distribution transformers are 225kVA — Floor —150'0| — 49NT18 | 450233 
designed for industrial and commercial applications. Ed ds AC 0с - = 45NZ41 

р ye Output Voltage 

All of Acme's general purpose transformers are 30kVÀA Floor 150°C] — 1911738 = 

rated for 600V and below. Encapsulated units are 45 kVA Floor 1500 — 49NT28 — 

offered in ratings up to 15kVA. Ventilated units are НЕ I А оог 130 £ = ae — 

available in ratings from 30КУА to 300kVA. 150kVA ^ Floor 150°C — 49NT31 = 

SQUARE D 480V AC Delta Input Voltage 


" . 120V AC, 208V AC Wye Output Voltage 
Transformers NEC minimum clearance side and rear 3 kVA Wall 115 °С |44YV25 | 4WTY8 19725 


ТЕУЛІ ; ; 6 KVA Wall — 115?C |44YV22 | 401721 1H278 
is ^". All units designed to operate at least зав 9 kVÀ Wall 115%С 44YV11 | AWTZ3 1H282 


below ST-20 sound level. The terminals are sized 15 kVA Wall 115 °С | 44YV18 = - 
to handle lug kits, increasing ease of installation. a КА Floor 150 КЧ 44YV24 ANS = 
Я uh i nn loor Ы — — 
Designed with increased wiring compartments that 30RVA Floor 80°C | — 498704 = 
provide a bending radius for 250% primary cables 45kVA Floor 150°C |44YV09  |49NT36 — 
and multiple feeds on the secondary. Feature 20096 49kVA — flor 150 - A8NTOS — 
neutral to allow customers to feed standard and 45KVA — Floor 800] — gantos = 
: 75kVA Floor 150°C |44YU99  |49NT37 = 
nonlinear panels. 75kVA Flor  115?0| — 49NTO7 — 
Mounting Rating + татр. Brand пеп ТКА For 160 i wis = = 
i 1125kVA Flor 1150 — 49NTO9 = 
Wall — NEMA3R 115°C Square D 5B611 1125%А Floor 15020 — 49NT10 = 
E 7 150kVA Floor 150°C |44YVi4 |49МТ11 — 
Wall NEMA 3R 115?C Acme Electric 3AFL5 
z 225kVA Floor 150°C |44YV02 |49NR97  |45NZ35 | 
Wall NEMA 3R 115 °С Асте Electric — 3CNN1 s 
С 225kVA Floor 15090 — — 45NZ34 
Wall NEMA3R 115°C Square D 5B618 a 
5 z 300kVA Ғоо 15090 — 49NT12 | 45NZ42 
Floor NEMA 3R 115 °С Асте Electric 3AFL6 s 
E T 300kVA Floor 15090 — — 45NZ43 | 
Floor NEMA 3R 115°C Асте Electric 30ММ2 
5 ; 120V AC Center Tap, 240V AC Delta Output Voltage 
Floor NEMA 3R 115?C Acme Electric 3AFL7 5 
Floor  NEMAS3R 115°C Асте Electric — 3CNN3 ЗА — Wal 150 — AWTYS — 
6 kVA Wal 11592 — 4WTZ2 = 
9 kVA Wal 11502 — 4WTZ4 = 
Floor NEMA 3R 150°C Асте Electric — 49NT19 30 КМА Floor 150%0 |44YV10 — | 49NT32 = 
45kVA Floor 150°C | 44YV04  |49NT33 = 
75kVA Floor 150°C |44YV07  |49NT34 — 
Floor NEMA3R 150°C Асте Еесігс 49МТ20 1i2kVA Floor 150°C | 44YV15 — — 
Floor NEMA3R 150°C Асте Electric — 49NR96 1125KVA Floor 150°C | — 49NR98 — 
Floor NEMA3R 150°C Асте Electric 49NT02 150kVA Floor 150°C |44YV27 |49NR99 — 
Floor NEMA 1 150 *C Square D 45NZ31 225kVA Ноо 150°C |44YV19 | 49NTO1  |45NZ37 
Floor NEMA 1 150°C Square D 45NZ30 300kVA Floor 150°C) — — 45NZ45 
Floor NEMA 1 150 °C Square D 45NZ36 240V AC Delta Output Voltage 
Floor NEMA 1 15090 Square D 45NZ39 З KVA Wall 115°C | 44YV05 = = 
Floor NEMA 1 150°C Square D 45NZ38 6 К\А Wall — 115?C | 44YU98 — — 
Floor NEMA 1 150 *C Square D 45NZ44 9 KVA Wall — 115?C | 44YV08 = = 
Floor NEMA 1 150°C Square D 45NZ63 15 kVA Wall 115 °С | 44YV01 — — 
1 Copper windings, all others are aluminum. + NEMA 1 enclosures convertible to NEMA ЗВ with field installed weathershield, sold separately. 
— tm S — —— 
Line Conditioners TRIPP.LITE 


TRIPPLITE 


bh А жені 
5JK13 
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» Complete surge and line noise protection 

By automatically regulating incoming voltage from 89 to 140VAC to provide nominal 
120VAC power, conditioners keep equipment working through low-voltage (i.e., 
brownout) and high-voltage conditions. 


NEMA 
Output No. of Plug Cord Foot- Mfr. Item 
Watts Outlets Config. Length W H D notes Model No. 
600 W 6 5-15P 6й 4%in 5%in 4% in il 15 606М —5JK13 
1,200 W 4 5-15P 78 біп 7%in Тіп 3 101200  5JK08 
1,800 W 6 5-15P  7ft бі. Тіп 7 in 3 LC1800 5/К10 


2,400 W 6 5-15P — 6ft бі тп 9%п 3,6 LC 2400 5ЈК11 
2,400 W 14 5-15P  12ft 19in 5%in 5іп 2,5 LCR 2400  5JK12 


1—Has 3 LEDs (High Voltage, Normal Voltage, Low Voltage). 2—Has 5 LEDs (Very High Voltage, High 
Voltage, Normal Voltage, Low Voltage, Very Low Voltage). 3—Has 7 LEDs (Very High Voltage, High 


5JK11 Voltage, Normal Voltage, Low Voltage, Very Low Voltage, Line Fault, Line OK). 5—Rack mount model. 
6—Has 4 NEMA 5-15R; 2 NEMA 5-20Н. 
Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Phase Converters & Inverters 
PHASE-A-MATIC 
m 2MV45 
Static Phase 
Converters 


= No moving parts to wear out 

= For light to moderate loads only 
= Knockout size: 1⁄2" 

Quiet, easy-to-install units run 220V, 
3-phase AC motors from а 220V, 1-phase 2. = 
power source at % of the rated horsepower. - 6LM57 
When used with a belt-driven air compressor, the motor pulley 

dia. must be reduced by 1⁄. For full- or near-full-horsepower TRIPP LITE 
applications, the converter can be used to start an additional 


idler motor, producing even greater horsepower. Can be used Inverters and Inverter/ Chargers 


for lathes, mills, grinders, drills, saws, metalworking and wood- Hardwired units provide consistent, computer-grade AC power output from a DC source. 


working equipment, printing equipment, sewing machines, food | Instantaneous peak output provides up 10 200% of continuous output for short durations to start 
blenders, mixers, processors, meat grinders, etc. motors 


Note: Not recommended for use in damp or wet locations. The largest motor on your И | | 
machine must fall within the minimum and maximum ranges of the converter. Please Pure Sine Wave Inverter/Chargers—Provide stable, microprocessor-controlled output and 


5KB73 


call 1-800- GRAINGER (472-4643) before ordering. the pure sine wave power required by equipment such as variable-speed power tools and 

HP Range res (n. ) ш) (5) ani Rem devices with PFC power supplies. Help your equipment run cooler and last longer, and help 
Дю. ann aan 250 ад n pu WI НБ prevent the malfunctions and reduced performance that can be caused by substandard power. 
1 103 96A 5 % in 9 5 in 2 % іп РАМ-300Н0 2ММ47 Inverter/Chargers—Pass 120VAC power to equipment, keep user-supplied batteries charged, 
3105 AE 24 n 9 2 n АЛ in РАМ 80050 as and function as automatic UPS systems when utility power is not available. Frequency control 
8101? 336A 5%п i234in 254in PAM-1200HD 2MV50 helps equipment perform at its peak. Battery charger is 3-stage selectable. Feature electronic 

overload shutdown and input polarity protection. Backup time is based on size of user-supplied 
Rotary Phase batteries. 


Converter mn E : " Қ 
3EDX1 Utility Work Truck Inverters—ldeal for powering lights, tools, and electronic devices from your 
PHASE-A-MATIC vehicle battery system. GFCI outlets. 4HHH7 is remote controllable (remote included). 
Rotary Phase Utility Work Truck Inverters/Chargers—Provide quiet mobile power directly from work truck 
batteries. Can be used as an alternative to portable generators as a backup power source for 
Converters sump pumps and in other emergency applications. GFCI outlets. Have a built-in charger to main- 
= For heavy-load applications tain supplied batteries. Remote control included. UL Listed. 
» Knockout size: 1" үй Шикі Output Peak Output Bi “ қ " " de. i 
1 " ы Е oltage Voltage atts ower utlets ode o. 
Provide full running 3 phase power to 220V 3-phase motors, Heavy: Unity e Ere wn DRE tery ARE 
normally with full running torque, in multiple-motor, multiple- 12VDC 115VAC 1250W  1250W 2 70i 875in 90іп PV1250FC 12Е20 
speed, and resistive applications. Quiet operation. Easy to install. 1200 SAC 2000 4000 5 225 іп 83 іп 1625 in РҮ2ЮПЕС ST 
i Н A П H .20 In .9 In .29 In 
For use in metalworking, woodworking, farm, food processing, Pure Sine Wave ШЫНЫН Chargers 
and printing equipment; pumps; air conditioners; compressors; 24VDC 230VAC 3000W ^ 6,000W — 1010: 8.90" 1240'  APSX30249W 19М905 
elevators; transmitters; lasers; mills; sewing machines; etc. For азайа аара ——— УЙЕ EE Ө ИТВ НИ 49908 
multiple-motor applications, contact бгаїпдег technical support. 19VDC 15VAC 750W — 1500W 2 7007 8757 900 APS750 5KB73 
Note: 460V phase converters and voltage stabilizers are available on 12VDC 115VAC 1250W 2,500// = 7.00" 875 900 — RV1250ULHW 19М907 
Grainger.com®. 12VDC 115VAC 1250W 2,5001/ 2 700 875 900° APS1250 5KB74 
12VDC 115VAC 1250W  2,500W 2 7.00 875 9.00 EMS1250UL 19N910 
Output iM Output (im) (in) 8) Mets ee 12VDC 115VAC 1500W 3,000 W — 800 10.50 17.50 RVI512UL  19М908 
n р : з - ; 12/00 115VAC 2000W 14,000 // - 8.00: 10.50 17.50 ^ MRV2012UL  19N909 


1һр | 15A 424A  10in 101  15in R-1 3EDX2 


4 B + д 12VDC 115УАС 2000// 4,000 W -- 7.25: 8.50 16.25 АР52012 54186 
3151-203 BTR ese SE 24VDC 115VAC 2400W — 4800W — 725 8.50 16.25  APS2424 26705 
5 hp 30 À 139 A 1?in i3in 19 in R5 3EDX1 36VDC 115VAC 3600W 7,200 W — 7.25" 8.50" 1625" APS3636VR 1AYB1 
7hp | 50A 23А 16m 16п 16п —R-/  3EDXS 48VDC 115VAC 2400W 4,800 W — 725 850 16.75: APS2448UL 26287 
iühp | 60A 28A  16in  16in  16in  R-10 3EDX6 Utility Work Truck Inverters і Е Е Е 
15р | 100A 42A  24in 2iin 3lin  R-15 3EDX7 12VDC 115УАС 1800// 3,600 W 2 40in 6.0іп 15.0іп PV1800GFCI 6RHW6 
20hp | 125A 55A 24in  21in 31in  R-20 3EDX8 12VDC 115VAC 3000W 6,000 W 4 43in 12.5in 14.8 іп PV3000GFCI 4HHH7 
25hp | 160A 70A  24in 21in 31in  R-25 3EDY1 Utility Work Truck Inverter/Chargers 
30hp | 200A 82A 24in 21in 31in  R-30 3EDY3 12VDC 115VAC 750W 1,500 W 2 7.00" 875% 9.00" UT750UL 4HHH8 
40hp | 250A 102A 24in 25in  32in  R-40 SEDY5 12VDC 115VAC 2000W 4,000 W 2 7.25: 8.50 1625 01201201 4HHJ1 
50hp 300A 126A 24іп 25in  32in В-50 3EDY7 Remote Control Module 
100 һр | 600A 235A 48in  50in  64in R-100  3EDZ4 For Use With Tripp-Lite Inverters, Includes 25 ft Master 
* Typically requires sizing the converter 50% larger or more than the largest Override Cord, 50 ft Remote Control Cord, Face Plate, LED APSRM4 26706 
HP motor on your machine. Labels and Instruction Manual, Remote Control Module 
= Adjustable input — Industry-standard — баа € ЖЖ " 
1 шіри шіри при Е. ет 
voltages from footprint has easy Voltage Amps Voltage W H D Model No. 
100, 120, 200, screw terminal connec- ^ 5V DC 3 100/120/220/230/240 VAC 4.84 in. 3.99 in 1.62 in SLS-05-030-1T 5JV98 


ion. Li s. 5VDC 6  100/120/220/230/240 V АС 4.87 in 5.62in 2.5in 5150506017 100801 

230, or 240VAC tion. Linear, low-noise 5VDC 9 100/20/220/220/240/ AC тіп 4.87 in2.75 in 515-05-090-1Т 3ТА29 
= 60/50 Hz technology provides 12/15V DC 1.71.5 100/120/220/230/240 V АС 4.84 in 3.99in1.62in_SLS-12-017T 5JV99 
= Operating temp. — quiet, smooth DC 12700 3.4 -100/120/220/230/240 V AC 4.87 in 5.62in 2.5 in SLS-12-034T 5JW01 
dne o 4 iOVDC 51 100/120/220/230/240/ AC Тіп 4.871п2.75іп 515120517 100802 
range: 0° їо 50°С performance. Tight load —5y56 — &8 —100/120/220/280/40 V AC 9in —487in2.75in SLS-12-068T ” 3ТАЗ0 

» Short-circuit and line regulation at 15VDC 4.5 100/120/220/230/240 ТАС Тіп 4.87 in2.75in 515150457 100803 
and overvoltage 0.05%, Suitable for 15VDC 6  100/120/220/280/240 V AC Әіп 4.87in2.75 in 515150607 106804 


: : : 24VDC 12  100/120/220/230/240 V АС 4.84 in 3.99in1.62 in 515-24-0127 5JW02 
protection on industrial control and 24VDC 24 100/120/220/230/240 V АС 4.87 in 5.62 in 2.5 in SLS-24-024T 5JW03 
5V outputs process systems. UL 24V DC 3.6 100/120/220/230/240ҮАС Тіп 4.87 in2./5 in. SLS-24-0361  5JW04 

; 24V DC 4.8 100/120/220/230/240 V AC 9in — 4.87in2./5 in SLS-24-048T 5JWO5 
= Low output and C-UL Recognized, —s4yp¢ — 72 —100/120/220/230/240 V AC 13.98 in 4.87 in 2.75 in SLS-24-072T 5JW06 
noise: 3mV and CE Certified. 24V DC 12 100/120/220/230/240 VAC 16.85 in 4.92 in3.46 in. SLS-24-120T  5JW07 
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" 
Output Output Input Item 
Dayton Voltage Amps Voltage w H D No. 
astic Gase 
* to L3 In. 3. in 4. in 
А 12/0625  9010264VAC 0911 3.54in4.02 in 33МТ16 
Power Supplies 12/00: 417 9010264 VAC 126 in3.54 in 4.02 in 33NTI7 
. | | DAVDC 063  9010264VAC 0.9in 3.54in 4.02 in. 33NT18 
Designed with narrow width that 24VDC 125  90t0264VAC 0.9in3.54in4.02in 33NT19 
conserves valuable space on DIN rail. 24V D 2.1 90 to 264 V AC 1.26 in 3.54 іп 4.02 іп 33NT20 
| 48V D 1 9010264 V AC 1.26 in 3.54 in 4.02 in... 33NT21 
Adjustable output voltage compensates -Metal Case 
for voltage drop. Touch-safe enclosure 24/00: 2.5 9010 264 VAC 1.97in4.88in4.13in 33МТ10 | 
А УОС 3.3  9010264VAC 1.26 in 4.88 in 4.02 in 33NT11 
and terminals. Capable of parallel 24V D 5 — 9010264 VAC 1.57in4.88in4.45 in. 33NT12 
33NT16 33ntio Connection to provide redundancy for “24/00: 10  9010264VAC 2.36in4.88in445 in 33NTÍ3 
critical load applications. 24V D 20 90 to 264 V AC 6.14 in 4.96 in 5.12 in 33NT14 
SDN Series DC Power Supplies (DIN Mounted) SOLAHD 
= Can be connected in parallel Output Output e " i Ё а пет 
= 24VDC output models аге adjustable from 22.5 to 28VDC Esenes s omage 006 0. 


= C-series: ATEX, class 2/zone 2 per NEC codes апа IECEx 24/0) 5 85t0264VAC 1.97in 4 4.36in SDN5-24-100C  5DJL8 

: : en : 24VDC 10  85t0264VAC 236in 4. 4.36 in SDN10-24-100C 5DJL9 
Feature narrow width on DIN rail for space-critical applica- ду Е 10 38010 480 VAC 236in 485in 436in SDN10-24-4800 100785 
i 24VDC 20  8510264VAC 342in 4 4.98in SDN20-24-100 5DJNO 
tions, rugged metal case, and DIN connector. Large, sturdy, 24VDC 40 38010480 V AC 7.09in 4.85in 4.66 in SDN40-24-480C 106790 
multiple-point screw terminations for quick connection. ТР Series 


iah-effici % switchi 12VDC 9  11510230VAC 2.56in 4.88іп 4.55in SDN9-12-100P 505 
High-efficiency >88%, switching power supply. Extra boost зур 115t0230V AC 323in 4.88in 4.55іп SDN16-12-100P 5DJL7 


4 e ES 3 16 
capacity for high inrush loads without foldback or shutdown. олур 25 LG ТЭГ 1881 2521 таша 3WY62 | 
ы i i i 24VDC 3. 5102 .b6in 4.88in 4.55in -24-100LP 3WY63 
Auto select voltage input. For industrial control and process 24VDC 5  11510230VAC 2.56in 4.88in 4.55in SDN5-24-100P 3WY64 
control applications including DC input solenoids, valves, ?4VDC 10  115t0230VAC 3.26in 4.88in 4.55in SDN10-24-100P 3WY65 | 


switches (prox switches), relays, PLCs, and sensors. UL and — 48V b ENNIUS 280 VAC 323in 488in 455іп SDN5-48-100P 5016 
Е pi А Redundant Modules 
C-UL Listed, and CE Certified. Meet SEMI F47 SAG Immunity. 24/00 20 24/06: 197in 4.88іп 455in SDN2.5-20RED 100787 - 


SDP Series DC Power Supplies (DIN Mounted) So:AHD 


= Class 2 limited power source Easy-to-install units provide clean, stable DC power with a 
= Adjustable output voltage special industrial overload design that can start high inrush 
= Operating temp. range: -10? to 60°C, full power loads without oversizing. Compact and lightweight, with no 
= Short-circuit protection derating necessary until above 60?C. DIN rail mount. cULus 
= Low output noise: «50mV р/р Recognized Component. Meet UL, C-UL, CE, and Class 2 NFPA 
= DC OK signal 70, except 1GYK4 meets UL, C-UL, and CE standards. 
Output Output Input Mfr. Item 
Voltage Amps Voltage Ww H D Model No. 
^ Sto 6V с 5 М-ы 264 V AC ТТТ ТТіп  295in  358in 50Р5-5-1007 4ҒВ800 
10 to 12V D 25103 85 to 264 VA i77in 295in  358in DP2-12-1001  4DA92 
1210 15V D 3.41042 85 to 264 VA i77in 295in  358in DP3-15-1001 4ҒВ84 
24 to 28V D 0.6 85 to 264 VA 09in  295in 3.8 in DP06-24-1001 4ҒВ82 
24 to 28V D 13 85 to 264 VA i77in 295in  358in DP1-24-100T 40А90 
1GYK4 to А to IT In .95 Іп .98 іп -24- 
24 to 28V D 3.8 76 to 264 VAC, 85 10 132 VAC — 2.85 in — 2.95 in 3.8 in DP4-24-100LT 16ҮК4 
24 to 28V D 42 285in  295in 3.8in — SDP4-24-100RT 100792 
48 to 56V D 1 85 to 264 VA i77in 295in 3.58іп ПР1-48-1001 4FB85 
H 1 
DC Power Supplies (DIN Mounted) Е.Т,М 
= 60/50 Hz Switching-style units provide clean, stable DC power for a variety 
= Operating temp. range: -20? to 80°C of industrial applications. Simple screw terminal connections allow 
» Short-circuit and overvoltage protection easy installation, and the narrow footprint permits installation 
= Low output noise: <50mV in applications where space is at a premium. Hold up time: >22 
= DC OK signal msec. UL Listed. CSA and CE Certified. IEC, EN. 
Output Output Peak Input Case Mfr. Item 
Voltage Amps Amps Voltage Material w H D Model No. 
“T-Phase 
К Ё 0 astic Case .20 In .94 In .(0 In 
12VD 2.50 3.75 100t0240V AC Plastic Case — 126in 3.98in 4./6in  PSG30EI2SP 31Н153 
12VD 5 7.50 10010 240VAC Aluminum Case 1.26in 4.53in 4./6in PSGGOE12SM 31Н160 
12VD 8.30 12.49 10010 240УАС Aluminum Саѕе 1.97in 4.69in 4.7біп Р50100Е125М 31Н145 
24V D 2.50 3.75 100t0240V AC AluminumCase 1.26іп 4.72іп 4.76іп PSG60E ЕШТЕ: 
24V D 2.50 3.75 100t0240V AC Plastic Case 126in 4.45іп 4./6in  PSG60E24SP 31Н162 
24V DC 375 3.75 00 to 240 V AC Aluminum Case “біп 4.92 іп 4.76 in PSG60E24RM 31HL61 
74/05 75 10010240/АС AluminumCase 1.9/in 4.84іп 4./6in PSG120E24RM 31Н147 = 
24V D 5 7.50 10010240 АС Aluminum Case 1.26іп 4.72іп 4/6in PSG120E 31HL46 
24V D 10 15 10010240 V AC Aluminum Case 3.35in 4.69in 4./6in PSG240E 31HL50 
0 uminum Case 335in 4388in 4.76іп PSG240E24RM 31HL5 
774Ү00: 20 . 30 100t0240VAC AluminumCase 6.3in  4.53in 4./6in PSGAB0E  31HL55 | 
24V DC 20 30 00 0 240 V AC Al uminum Case 5.67 ІП 4,38 ІП 4.76 in PSG480E24RM 31HL56 
-Рпаѕе 
24V DC 2.50 375 320 0 600 V AC А uminum Case 7 ІП 46 ІП 4.76 in PSG60F24RM 31HL63 
24V DC 5 7.50 320 to 600 V AC Aluminum Case 97іп 4.61 in 4.76 in PSG 20F24RM 31HL48 
24V DC 0 5 320 0 600 V AC Al uminum Case 2.76 In 46 In 4.76 in PSG240F24RM 31HL52 
24V DC 20 30 320 to 600 V AC Aluminum Case 551in 461in 4.76 in PSG480F24RM 31HL57 
31HL47 0 uminum базе 10.04іп 4.61іп 4.76іп 
‘Buffer Module 
uminum Case ТАШ .ӦІП .(6 In 
lass 
С 24VDC —— 250 250 10010240ҮАС Plastic Case — 126in 4.60іп 4.76in Р5060М248:  31HL64 ^ - 
‘Redundancy Module 
24V D 20 20 24t048V DC AluminumCase 1.97in 4.8іп 4.76іп PSG480R24RM 31Н158 ^ 
0 uminum Lase 9f In .o In .(6 In 
* Finger safe terminals. 
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Switching Power Supplies 
C-SERIES 


These power supplies are highly reliable in a compact 
metal housing with a power range from 80 to 480W. 
Additional features include high efficiency, long life, 
20% current reserves, extremely low AC inrush, screw 
terminals, Class |, Div. 2 approval and a temperature 
range of -25° to 70°C. Units are available in single or 
3-phase with output voltages from 12 to 56VDC. 


MINILINE 


These compact, lightweight power supplies in a robust 
plastic housing cover low-power requirements from 15 
to 100W. Additional features include a wide tempera- 
ture range with select models rated down to -40°C, 
spring clamp terminals on standard models, and screw 
terminals on the compact models. These units are 
available with output voltages from 5 to 56VDC with a 
single-phase input or select models with 380-480VAC. 


Q-SERIES 

With state-of-the-art technology and flexibility for 
demanding tasks, these power supplies are highly 
reliable in a compact metal housing with a power 
range from 80 to 960W. Additional features include 
outstanding efficiency, long life, 50% current reserves, 
extremely low AC inrush, DC OK contact and a temper- 
ature range of -25° to 70°C. Units are available in 
single or 3-phase input with output voltages from 12 to 
55VDC and an extensive agency approval package. 


SILVERLINE 


Designed for general applications with a proven track 
record for over 20 years, the SilverLine model offers 
reliability in a metal housing. Additional features include 
high efficiency, long life, 20% current reserves, screw 
terminals and a temperature range of -10° to 70°C. 
Units are available in single or 3-phase input with 
output voltages from 12 to 56VDC. 


OMRON. 


INDUSTRIAL AUTOMATION 


Switching Power 
Supplies 


= 100-240VAC, 60 Hz 

= DIN rail mount 

= Temp. range: -13° to 149°F 

Versatile units provide a wide range of power ratings, 
output voltages, and styles, matching most design and 
performance requirements. UL Listed (508), and CE 
Certified. S8VS and S8VM models are also C-UL Listed. 
S8JX models are also CSA and EN/VDE Approved. 


S8VK SERIES 

= Class 2 output on 15, 30, and 60W models 

This compact class has a robust design and construc- 
tion to withstand harsh environments and provide 
stable operation over a wide operating temperature 
range: -40° to 158°F. Minimal wiring requirements 
and easy 1-handed mounting with enhanced DIN rail 
mounting clips. 


COMPACT PLASTIC CASE, S8VS SERIES 

= Class 2 output on 60W models 

= SEMI F47 

Feature LED display maintenance forecast monitor, 
which shows output voltage, current, peak current, and 
lifetime in years. 
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MiniLine 


5 to 5.5V 


24 to 28V 
SilverLine 
24V DC 


DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 


DC 
DC 


Output 
Amps 


45ET77 


Input 
Voltage 


100 to 240 V AC 
100 to 120 V AC, 200 to 240 V AC 
100 to 120 V AC, 200 to 240 V AC 
380 to 480 V AC 
100 to 240 V AC 
100 to 120 V AC, 200 to 240 V AC 


100 to 240 V AC 
100 to 240 V AC 
100 to 240 V AC 
100 to 240 V AC 
100 to 240 V AC 
100 to 240 V AC 
100 to 120 V AC, 200 to 240 V AC 
100 to 240 V AC 
100 to 240 V AC 
100 to 240 V AC 
100 to 120 V AC, 200 to 240 V AC 
100 to 120 V AC, 200 to 240 V AC 
100 to 240 V AC 


100 to 240 V AC 
380 to 480 V AC 
380 to 480 V AC 


100 to 120 V AC, 200 to 240 V AC 


45ET86 


w D 
32 тт 124mm 102тт 
32 тт 124mm 117тт 
60 mm 124mm 117тт 
62 mm 124mm 117тт 
65 mm 124mm 127тт 
60 mm 124mm 117тт 
45 mm 75 mm 91 mm 
225 mm 75mm 91 mm 
45 mm 75mm 91mm 
45 mm 75mm 91 mm 
22.5 mm 75mm 91 mm 
45 mm 75mm 91mm 
72.5 mm 75mm 103 mm 
22.5 mm 75mm 91mm 
22.5 mm 75mm 91 mm 
45 mm 75 mm 91 mm 
72.5 mm 75 mm 103 mm 
72.5 mm 75 mm 103 mm 
45 mm 75 mm 91 mm 
60 mm 124mm — 117mm 
65 mm 124mm . 127mm 
110mm 124 тт 127 тт 
65 тт 124mm 102 тт 


Сотрасї 
Саѕе 
21XP04 
Output Output Input Power 
Voltage Amps Voltage Rating H 
S8VK, Compact Case 
5V DC 3 100 to 240 V AC 15W 22mm 90 mm 
5V DC 5 100 to 240 V AC 30W 32 mm 90 mm 
12V DC 1.2 100 to 240 V AC 15W 22 тт 90 тт 
12V DC 25 100 to 240 V AC 30W 32 mm 90 mm 
12V DC 4.5 100 to 240 V AC 60W 32 mm 90 mm 
24V DC 0.65 100 to 240 V AC 15W 22 mm 90 mm 
24V DC 1.3 100 to 240 V AC 30W 32 mm 90 mm 
24V DC 25 100 to 240 V AC 60W 32 mm 90 mm 
24V DC 5 100 to 240 V AC 120W 40 mm 125 mm 
24V DC 10 100 to 240 V AC 240W 60 mm 125 mm 
24V DC 20 100 to 240 V AC 480W 95 mm 125 mm 
48V DC 5 100 to 240 V AC 240W 60 mm 125 mm 
48V DC 10 100 to 240 V AC 480W 95 mm 125 mm 
S8VS Series, Compact Plastic Case with Maintenance Monitor 

24V DC 25 100 to 240 V AC 60W 40 mm 95 mm 
24V DC 3.75 100 to 240 V AC 90W 50 mm 115 mm 
24V DC 5 100 to 240 V AC 120W 50 mm 115 mm 
24V DC 1:5 100 to 240 V AC 180W 75mm 115 mm 
24V DC 10 100 to 240 V AC 240W 3.94 in 115 mm 
24V DC 20 100 to 240 V AC 480W 150 mm 115 mm 


ELECTRICAL 


Power Supplies 


Mfr. 
Model 


CS3.241 
CS5.241 
CS10.241 
CT10.241 
CPS20.241 
CS10.481 


ML30.106 
ML15.051 
ML30.101 
ML30.102 
ML15.121 
ML60.121 
ML100.102 
ML15.241 
ML30.241 
ML60.241 
ML95.100 
ML100.100 
ML50.105 


0510.121 
QT20.241 
QT40.241 


514.100 


45ET70 


Item 
No. 


45ET79 
45ЕТ80 
45ET77 
45ЕТ81 
45ЕТ76 
45ЕТ78 


45ЕТ89 
45ЕТ70 
45ЕТ87 
45ЕТ88 
45ET71 
45ET74 
45ЕТ86 
45ET72 
45ET73 
45ЕТ75 
45ЕТ91 
45ЕТ85 
45ЕТ90 


45ЕТ82 
45ЕТ83 
45ЕТ84 


45ЕТ92 


Compact Plastic 


Case with 
Maintenance Monitor 
2REJ8 

Mfr. 

D Model Item No. 
90mm 59/К-6015 21ХР02 
90mm 59/К-6030 21ХР05 
90mm 59/К-6015 21ХР03 
90mm 59/К-6030 21ХР06 
110mm 58/К-0060 21ХР08 
90mm 59/К-6015 21ХР04 
90mm 59/К-6030 21ХР07 
110тт 58/К-0060 21ХР09 
122mm S8VK-G120 21ХР10 
150mm 58/К-0240 21ХР11 
150mm 58/К-0480 21ХР13 
150mm 58/К-0240 21ХР12 
150mm 58/К-0480 21ХР14 
108mm 58/5-0604 2ВЕЈ8 
121mm S8VS-090A_ 2ВЕК1 
121mm 58/5-1004А 2ВЕКЗ 
125 тт 5815-1804 2ВЕК5 
125 mm _ 58/5-2404 2ВЕКТ 
127mm . S8VS-480A  21XN77 
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ELECTRICAL 
Power Supplies 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Plastic 
Case 
36T736 


5JK22 


Phaseo Power Supplies 


» 60/50 Hz 


= DIN rail mount 
Feature LED status indicator light. UL Listed, CSA and CE Certified. 


Output 
Voltage 
Plastic Case 
24V DC 
24V DC 
24V DC 
24V DC 
24V DC 
24V DC 


Output 
Amps 


Output 
Volts (DC) 
13.8V 
13.8V 
13.8V 
13.8V 
13.8V 
13.8V 


DC, 120 to 230 V AC 
DC, 85 to 264 V AC 
DC, 85 to 264 V AC 
DC, 85 to 264 V AC 


DC, 85 to 264 V AC 


AC, 93 to 187 V AC 
AC, 93 to 187 V AC 


12A051 
Output Power Input 
Voltage Rating Voltage 
Compact Switching, Metal Case 
140W 176 to 550 V AC, 85 to 264 V AC 
240W 176 to 550 V AC, 85 to 264 V AC 
24V DC 480W 85 to 275 V AC, 88 to 350 V DC 
960W 176 to 264 V AC, 85 to 132 V AC 
960W 320 to 575 V AC 
48V DC 960W 320 to 575 V AC 
Compact Switching, Plastic Case 
12V DC 78W 110 to 300 V 
14W 110 to 300 V 
30W 110 to 300 V 
60W 110 to 300 V 
24V DC 60W 120 to 230 V AC 
96W 110 to 300 V 
120W 132 to 264 V 
TEN 240W 132 to 264 V AC, 93 7 
Harsh Environment, Switching, Aluminum Case, IP Rating 67 
24V DC 120W 120 to 230 V AC 
192W 120 to 230 V AC 
Modular Switching, Aluminum Case 
12у DC 36W 85 to 264 V AC 
100// 85 to 264 V AC 
50W 100 to 240 V AC 
75W 85 to 264 V AC 
24V DC 100W 85 to 264 V AC 
150W 85 to 264 V AC 
300W 85 to 264 V AC 
212 GRAINGER. 


ШШЩ 


Mounting 


Rai 
Rai 
Rai 
Rai 
Rai 
Rai 


оооооо 


Rai 
Rai 
Rai 
Rai 
Rai 
Rai 
Rai 
Rai 


212122122122 =|===|== 


оооооооо 


Wall 
Wall 


Wall 
Wall 
Wall 
Wall 
Wall 
Wall 
Wall 


Phase 


Single 
Single 
Single 
Single 
Three 
Three 


Output 
Amps 


Input 


Voltage 


100 to 120 V AC, 200 to 500 V AC 
100 to 120 V AC, 200 to 500 V AC 
100 to 120 V AC, 200 to 500 V AC 
100 to 120 V AC, 200 to 240 V AC 


380 to 500 V AC 
380 to 500 V AC 


Output p 
Current (A) Voltage 
3A 
7A 120V AC 
95А 120/ АС 
20A 120V AC 
40A 120V AC 
60 120V AC 


w 


4.72 in 
4.72 іп 
5.51 іп 
5.51 іп 
6.1 in 
6.1 in 


Precision-Regulated DC Power Supplies 


Efficiently convert 120VAC to 13.8VDC while protecting against overcurrent. Crowbar protection on units 
larger than 15A prevents damage to connected equipment. Regulated output voltage maintains up to 95% 
of no-load value. A heavy-duty power transformer provides complete isolation from noise on incoming 

AC power. Chassis-mount fuse included. 30EF37 is programmable and includes instruction manual with 
warranty information. 


w 
3.5 in 
6.5 in 
6.75 in 
6.75 in 
10.5 in 
10.5 in 


12A042 


Schneider 


Mfr. Item 
H D Model No. 


5.27 in 1.73іп ABL8RPS24030 361736 
5.27 in 2.2in ^ ABL8RPS24050 361737 
5.27 in 3.35 in XABL8RPS24100  5AET6 
5.63 in 5./71in XABLSRPM24200 ЅАЕТ8 
5.63 in 3.74 in ABL8WPS24200 367738 
5.63 in 6.5in — ABLBWPS24400 367739 


TRIPP-LITE 


Mfr. Item 

H D Model No. 
5.5 in 7.0 in PR3UL 30EF37 
3.75 in 7.5 in PR7 5JK22 
4.5 in 7.75 in PR 12 5JK18 
6.75 in 10.25 in PR 25 5JK19 
6.75 in 11.5 in PR 40 5JK20 
6.75 in 11.5 in PR 60 5/К21 


SIEMENS 
SITOP Power Supplies 


Feature a slim, space-saving design 

with high efficiencies across the entire 
load range. The Compact models reduce 
temperature dissipation in a cabinet and 
save energy costs. These switched-mode 
power supplies have plug-in terminals for 
simple electrical connection and minimized 
connection time. Ideal for low-power 
applications. The Modular models feature 
power boost functionality that supplies up 
to 3 times the rated current, allowing free 
start-up of loads with high inrush current. 
They also offer a robust metal design, and 
a comprehensive set of certifications. Ideal 
for demanding and complex applications. 


Peak Hold Up Mfr. Item 
Amps Time H Ww D Model No. 

15 25 msec 4.92 in 2.75 in 4.76 in GEP13333BA10 380291 
30 GEP13343BA10 380792 
60 >20 msec 125 mm 90 mm 125 mm 6EP1336-3BA10 — 12A048 
120 >20 msec 125 mm 240 mm 125 mm 6EP1337-3BA00 12А049 
120 >15 msec 125 mm 150 mm 150 mm 6EP1437-3BA10 12А051 
60 >6 msec 125 mm 240 mm 125 mm 6EP1457-3BA00 12А053 
31 >20 msec 80 mm 52 mm 100 mm 6EP13225BA10 20Ү753 
1 >20 msec 80 mm 22 mm 100 mm 6EP1331-5BA00 124042 
34 >20 msec 80 mm 30 mm 100 mm 6EP1331-5BA10 12А043 
3 >20 msec 80 mm 45 mm 100 mm 6EP1332-5BA00 124044 
27 >20 msec 125 mm 32 mm 120 mm 6EP13321LB00 20Ү755 
48 >20 msec 80 mm 52 mm 100 mm 6EP1332-5BA10 12Ү045 
32 >20 msec 125 mm 50 mm 120 mm 6EP13331LB00 20Ү756 
65 >20 msec 125 mm 70 mm 120 mm GEP13341LBO0 20Ү757 
15 40 msec 181 mm 120 mm 60.5 mm 6EP13337CA00 320118 
15 40 msec 181 mm 120 mm 60.5 mm 6EP13347CA00 320119 
60 »15 msec 98 mm 97 mm 38 mm 6EP13211LD00 204758 
75 »15 msec 158 mm 97 mm 38 mm GEP13221LD00 204759 
60 »15 msec 128 mm 97 mm 38 mm 6EP13311LD00 204760 
60 »15 msec 128 mm 97 mm 38 mm 6EP13321LD00 ^ 20A261 
75 »15 msec 158 mm 97 mm 38 mm 6EP13321LD10 ^ 20AZ62 
75 »15 msec 178 mm 97 mm 38 mm 6EP13331LD00 ^ 20AZ63 
60 »15 msec 199 mm 105 mm 41mm 6EP13341LD00 204764 


Find even MORE on Grainger.com? 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) UPS Systems 
UPS Systems TRIPP-LITE 

Provide cost-effective backup power and power protec- SMART TRUE-ON-LINE 

tion for critical equipment. Agency approved. For mission-critical applications. Double- 

STANDBY conversion online operation with zero transfer 


time to battery isolates sensitive equipment 


For basic battery backup to support individual comput- from every power problem. 


ers and PLC applications. ECO high-efficiency models 


4HHH4, 4HHH5, and 4HHH6 support green energy LINE INTERACTIVE SE ERO 

savings with select surge-only outlets that can be Meet strict leakage requirements for medical fisci iud 

configured to automatically power off. equipment used in nonlife-support applica- 4HHH4 

LINE INTERACTIVE tions (UL 60601-1). Keep computers working ras че Line 
i nteractive 

Provide nominal, conditioned 120VAC for applications in through routine emergency power checks, low 5JK33 


voltage (brownout), and high voltage condi- 
tions without using battery power. Also provide 
portable power for computers on carts. 


which fluctuating voltage (low/high) affects equipment 


operation. Units also provide backup power during Smart True-Online 


power blackout conditions. 3WA13 
Backup Time NEMA Plug Мо. of Foot- Mfr. Item 
ХА Rating Watts Input Voltage (Half/Full Load) Config. Outlets М H D notes Model No. 
апар 
350.0 УА 180.0 W 120V AC 10 min/2.5 min 5-15P 6 80in 3.0іп 6 in 46 BC350 30037 
350.0 УА 180.0 W 120V AC 11 min/3 min 5-15Р 6 8.0іп 30in біп 4,6 ECO350UPS 4HHH4 
350.0 УА 180.0 W 120V AC 12 min/4 min 5-15P 6 4 in 411 Tin 46 INTERNET350U 46032 
550.0VA 300.0 W 120V AC 10 min/3.5 min 5-15Р 10 11in 3in біп 4,6 ECO550UPS 4HHH5 
550.0 VA 300.0 W 120V AC 10 min/3.5 min 5-15P 8 11in 3in біп 4,6,9 ECO550UPSTAA 6FXL7 
550.0 VA 300.0W 120V AC 10 min/3.5 min 5-15P 8 11 in 3 in біп 4,6 INTERNET550U 4GU33 
600.0 УА 375.0 W 120V AC 11.1 min/3 min 5-15P 6 5in 11 in 8 in 48 BC600SINE 13J033 
650.0 VA 325.0W 120V AC 10 min/3 min 5-15P 8 11 in 4in біп 4,6,8 ECO650LCD 13J028 
750.0 VA 450.0W 120V AC 11.4 min/2.4 min 5-15P 12 12in 3 in 7in 4,6 INTERNET750U 30UJ42 
750.0 МА 450.0W 120V AC 11.5 min/2.5 min 5-15P 12 12 in 3 in Тіп 4,6 ЕС07500Р5 4HHH6 
750.0 VA 450.0W 120V AC 11.5 min/2.5 min 5-15P 12 12in 3 in 7in 4,6,9 ECO750UPSTAA 6FXL8 
850.0 VA 425.0W 120V AC 13 min/2.8 min 5-15P 12 120in  4in 7.01п 4,6,8 ECO850LCD 13J029 
Line Interactive with Voltage Regulation 
1.0kVA 500.0W 120V AC 14 min/3.5 min 5-15P 8 5 in 1iin 8in 46 OMNIVS1000 30UJ44 
1.5kVA 940.0W 120V AC 13 min/4.5 min 5-15P 8 7 in 14in 8in 4,6,9 OMNIVS1500XLTAA 6FXL9 
1.5kVA 810.0W 120V AC 24 min/7.5 min 5-15P 10 6 in 8.0 in 15in 46 OMNIT500LCDT 36HV95 
2.2kVA 1.92 kW 120V AC, 230V AC 30 min/12 min 5-20P/C20 8 18 in Sin 25 in 3,4,8 SM2200RMDVTAA 14A327 
500.0 УА 300.0 W 120V AC 11 min/5 min 5-15P 3 Sin 11 in 8 in 4 OMNIS00ISO 2GZR2 
500.0 УА 300.0 W 120V AC 14.6 min/4 min 5-15P 6 5 in 9 in 7.0 in == OMNISMART500 36HV94 
550.0 VA 300.0 W 120V AC 9 min/3 min 5-15P 8 itin  4in 6.0 in 46 AVR550U TAYA4 
650.0 УА 350.0 W 120V AC 12 min/3.5 min 5-15P 8 4in 12.0іп Тіп 4 OMNI650LCD 15D973 
700VA 480W 120 V AC 16.5 min/3 min 8 140mm 191 mm 381 mm — OMNISMART7/OOTSU — 783X66 
750.0 МА 450.0W 120V AC 10 min/3 min 5-15P 12 120in 40in  7.0in 4 AVR750U 9FG79 
900.0 УА 475.0 W 120V AC 10 min/3 min 5-15P 8 4in 120in Тіп 4 OMNI900LCD 206781 
Intelligent Line Interactive 
1.0kVA 500.0W 120V AC 9 min/3 min 5-15P 8 4in 120in Тіп 4,6,9 SMARTIO00LCDTAA 6ҒХМ4 
1.0 kVA 500.0W 120V AC 10 min/3 min 5-15P 8 4in 12/0іп Тіп 4,6,15 Smart1000LCD 1АҮА6 
1.05 КУА 705.0W 120V AC 23 min/8 min 5-15P 6 Тіп 14in 7 in 412 SMART 1050 NET 5JK30 
1.5 kVA 900.0W 120V AC 13 min/3.5 min 5-15P 8 4in 17 in 1iin 3,4,6 Smart1500LCD 1AYAS 
15kVA 900.0W 120V AC 20 min/8 min 5-15P 8 Tin  10in  13in 4,6,8 SMART1500SLT 30UJ52 
2.2kVA 1.6 kW 120V AC 13 min/5 min 5-20P 7 9 in 11 іп 13 in ,4,7,8 SMART2200SLT 6FXP6 
2.2 КМА 1.6kW 120/ АС 13 min/5 min 5-20P 7 gn iin  13in 3,,7,8,0 SMART2200SLTAA GFXN7 
2.2kVA 1.77 kW 120V AC 27 min/11 min 5-15Р 6 90in 17.0in  13in 1,3,10,12 SMART 2200 NET 5JK33 
550.0 VA 300.0 W 120V AC 15 min/4 min 5-15Р 6 біп 5.0 in 7 in ‚6 SMART550USB 3WA17 
700.0 УА 450.0 W 120V AC 55 min/22 min 5-15Р 6 90іп 10іп 13 in 3,4,7,8,9 SMART700DV 6FXPO 
750.0 VA 450.0 W 120V AC 11 min/3 min 5-15Р 6 5in 11 іп 8 in j| SMART750USB 6FXP7 
750.0 VA 450.0 W 120V AC 11 min/3 min 5-15Р 6 Sin 11 in 8 in 4,6,9 SMART750USBTAA бЕХР1 
Intelligent Line Interactive, Rack Mount 
1.0kVA 640.0W 120V AC 14 min/4 min 5-15Р 6 18 іп 2in 17 іп 3,4,10,12 SMART1000RM1U 5JK31 
1.0kVA 700.0W 120V AC 17 min/7 min 5-15Р 6 18 in 4in 14 іп 3,4,7,8,9 SM1000RM2UTAA 6FXNO 
1.5kVA 900.0W 120V AC 12 min/4 min 5-15P 8 17 in 4in 1iin 3,4,6 SMART1500LCDXL 15D972 
1.5 КМА  1.0kW 120V AC 19 min/7 min 5-15P 8 18 in 4in 14 in 3,4,10,12 Smart1500RM2U TAYA8 
1.5kVA 1.0 kW 120V AC 21 min/7.5 min 5-15P 8 18 in 4in 14 in 3,4,7,8,9 SM1500RMXL2UTAA X 6FXN1 
2.2kVA 1.92 kW 120V AC 12 min/4.5 min 5-15P 4 17 in 3 in 20 in К SMART2200RM2U 30UJ55 
2.2 КМА 1.6 kW 120V AC 16 min/6 min 5-20P 8 18 in 4in 19.0 in 3,4,7,8,9 SM2200RMXL2UTAA бҒХМ2 
2.2 КМА 1.6 kW 120V AC 16 min/6 min 5-20P 8 18 in 4in 19.0 in 1,2,3,4,10,12 Smart2200RMXL2U 1AYA9 
3.0kVA 2.88 kW 120V AC 10 min/3 min L5-30P 9 18іп Аі 190іп 3,4,7,8,9 SM3000RMXL2UTAA — 6FXN3 
3.0kVA 2.25 kW 120V AC 11 min/4 min L5-30P 9 17.0іп  4in 19.0 in 1,3,4,10,12 SMART3000RM2U 5JK35 
5.OKVA 4.0 kW 208V AC 38 min/16 min L6-30P 14 {Bin  5in 23 in 3,4,9 SMART5000RT3U бЕХМ8 
500.0 VA 300.0 W 120V AC 8 min/3 min 5-15P 7 18 in 2in 12 in 3,4,10,12 SMARTS00RTIU 4GU31 
750.0 VA 450.0 W 120V AC 13 min/5 min 5-15P 6 18in Zin 17 in 3,4,10,12 Smart750RM1U 1AYAT 
Smart True-On-Line/Double Conversion 
15kVA 1.2 kW 120V AC 14 min/4.5 min 5-15P 6 90in 10in  20in 4,6,8 SU1500XL 30UJ70 
3.0kVA 2.4 kW 110V AC, 120V AC 14 min/5 min L5-30P 9 90in 10іп 21 in 1,2,3,4,6,10,12 SU3000XL 2GZR5 
Smart True-On-Line/Double Conversion, Rack Mount 
1.0 kVA 800.0 W 100V AC, 110V AC, 120V AC 14 min/4.5 min 5-15P 6 18 in 4 in 14in 1,2,3,4,6,10,12 SU1000RTXL2UA 3WA13 
15kVA 1.2 kW 100V AC, 110V AC, 120V AC 14 min/5 min 5-15P 6 18іп 4in 190іп 3,4,6,7,8 SUT500RTXL2Ua 6FXP9 
22kVA 1.6 kW 110V AC, 120V AC 14 min/4.5 min 5-20P 7 18 in 4in 19.0 in 1,2,3,4,10,12 SU2200RTXL2UA 3WA14 
30kVA 2.5kW 120V AC 15 min/6 min L5-30P 7 17п “іп 260іп 4,8 SU3000RTXL2U 30UJ72 
3.0kVA 2.5 kW 230V AC 15 min/6 min 5-15P 10 17 in 4 in 26.0 in 48 SUINT3000RTXL2U 30UJ84 
30kVÀ 24kW 110V AC, 120V AC 30 min/12 min (5-30Р 9 18іп  5in  260in 1,2,3,1,6,8,10,12 SU3000RTXL3U 3WA18 
8.0 kVA 6.4 kW 208V AC 13.5 min/5.5 min Hardwire 18 18 in Sin 26 in 1,2,3,12 SU8000RT3U1TF 20779 
8.0 КМА 6.4 kW 208/ АС 13.5 min/5.5 min (622650) 18 18 іп 5in 26 in 1,2,3,12,20 SU8000RT3UN50TF 3ACG1 
10.0kVA 8.0 kW 208V AC 12.5 min/4.3 min Hardwire 30 18 in Sin 26 in 1,2,3,12 SU10000RT3U2TF 207Т8 
10.0 kVA 8.0К// 208V AC, 240/ AC 12.5 min/4.3 min Hardwire 0 18 in 5in 26 in 1,2,3,12 SU10KRT3U 26217 
12.0kVA 10.8kW 200У AC, 208V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC 8.5 min/2 min Hardwire 0 18 in Тіп 21 in 2,3,4,8 SU12KRT4UHW 14A328 
16.0 КУА 11.2 kW 120V AC, 208V AC, 240V AC 12 min/5 min Hardwire 13 18in  7.0in 41 in 1,3,4,12,20 SU16000RT4U 3ACF9 
16.0kVA 14.4kW — 200V AC, 208V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC 13.5 min/5.5 min Hardwire 8 18in Sin 26 in 2,3,4,8 SU16KRTG 144329 
16.0kVA 14.4 kW 200/ АС, 208V AC, 220V AC, 230V AC, 240V Ас 13.5 тіп/5.5 min Hardwire 0 18 in 5in 26 in 2,3,4,8 SU16KRTHW 14A330 
20.0 КМА 18.0kW 200У AC, 208V AC, 220V AC, 230V AC, 240V AC 12.5 min/4.3 min Hardwire 8 18 in 5in 26 in 2,3,4,8 SU20KRTG 14A331 
20.0kVA 18.0 kW — 200V AC, 208V AC, 220V AC, 230V AC, 240V АС 12.5 min/4.3 min Hardwire 0 18in  5in 26 in 2,3,4,8 SU20KRTHW 144332 
Line Interactive 
1.0 kVA 750.0W 120V AC 27.5 min/11 min 5-15P 4 8in 13in  90in 1,3,4,12,14 SMART1200XLHG 3RY93 
330.0VA 225.0W 120V AC 46 min/18 min 5-15Р 4 5in 11 in 7 in 3,6,14 OMNISMART350HG ЗВҮ95 
700.0 УА 450.0 W 120V AC 42 min/18 min 5-15P 4 8in  13in  90in 34,14 SMART 700 HG 5JK37 
Accessories, TAA-GSA Compliant 
UPS Battery, For Use With Tripp Lite Model Numbers: SM2200RMXL2UTAA, SM3000RMXL2UTAA BP48V242UTAA 6FXL5 
UPS Battery, For Use With Tripp Lite Model Numbers: SM2200RMXL2UTAA, SM3000RMXL2UTAA BP48V60RT3UTAA 6FXL6 


Footnotes: 1—Expandable with external battery pack. 2—50/60 Hz compatible. 3—DB9 serial port. 4A—USB port. 6—Fax/modem line surge suppression. 7—Emergency power off. 8—SNMP/ 
Web interface slot. 9—TAA-GSA compliant. 10—Remote rebootable receptacles. 12—Includes full featured software with voltage and battery monitoring capability. 14—Hospital grade plug and 
receptacles. 15—Coax protection. 20—Contact Grainger Technical Support before ordering. 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
UPS Systems Details on page A1. 


426N96 
5AHD4 


426P45 


UPS Systems Arc 


Provide backup power and power protection for Online UPS Systems—High performance Smart-UPS®—Helps to provide nominal, condi- 
critical electronic equipment. uninterruptible power supply (UPS) for electronic tioned 120VAC for applications in which fluctuating 
equipment. The systems offer reliable protection voltage (low/high) affects equipment operation. 


Back-UPS—Provide backup power and power 


protection for individual computers. They allow the from power interruptions such as utility power The units can also help provide backup power and 
; " blackouts, brownouts, sags, surges, small utility power protection for critical equipment during power 
computers to run for a short time to help facilitate a : А ha Я as 
power fluctuations, and large disturbances. blackout conditions. UL Listed and CSA Certified. 
controlled shut-down. 
FCC Part 15 Class A. 
Backup Time NEMA Plug No. of Outlet Mfr. Item 
VA Rating Watts Input Voltage (Half/Full Load) Config. Outlets Type Model No. 
Line Interactive 
DB9 Serial, RS232, Smart-Slot, USB Ports 
1.0 kVA 640.0 W 120V AC 14 min/5 min 5-15P 4 UPS/Surge SUA1000RM1U 4NZT9 
750.0 VA 480.0 W 120V AC 23 min/7 min 5-15P 4 UPS/Surge SUA750RM1U ANZT8 
DB9 Serial, RS232 Ports 
450.0 VÀ 280.0 W 120V AC 19 min/5 min 5-15P 4 UPS/Surge SC450RM1U 4NZ17 
620.0 VA 390.0 W 120V AC 15 min/5 min 5-15P 4 UPS/Surge SC620 ANZTA 
EPO, RJ45 10/100Base-T, RJ45 Serial, Smart Slot, USB Ports 
1.92 KVA 1.8 kW 120V AC 27.6 min/11 min 5-20P 7 (3) UPS (1) UPS (3) UPS SMX2000RMLV2U 426P23 
1.92 KVA 1.8 kW 120V AC 27.6 min/11 min 5-20P 7 (3) UPS (3) UPS (1) UPS SMX2000RMLV2UNC  426P24 
2.88 kVA 2.7 kW 120V AC 18 min/6.3 min L5-30P 10 (3) UPS (1) UPS (6) UPS SMX3000LV 426P25 
2.88 KVA 2.7 kW 120V AC 18 min/6.3 min L5-30P 10 (6) UPS (1) Ups (3) UPS SMX3000LVNC 426P26 
3.0 VA 2.7 KW Se ME 14 min/5 min L5-30P 11 (2)UPS (8)UPS (1)UPS SMX3000RMHV2UNC 426Р27 
3.0 kVA 2.7 kW 120V AC 18 min/6.3 min L5-30P 7 (3)UPS (3)UPS (1)UPS SMX3000RMLV2U 426P28 
3.0 KVA 2.7 kW 120V AC 18 min/6.3 min L5-30P 7 (1)UPS (3)UPS (3)UPS SMX3000RMLV2UNC 426Р29 
EPO, RJ45 Serial, Smart Slot, USB Ports 
5.0 kVA 4.0 kW 208V AC, 240V AC 26.7 min/9.4 min L6-30P 4 (2)UPS (2)UPS SUAS000RMTSU 426P41 
No Ports 
1.0 KVA 700.0 W 120V AC 19 min/5.8 min 5-15P 8 (8) UPS SMT1000C 426P10 
1.0 KVA 700.0 W 120V AC 31.3 min/8.7 min 5-15P 6 (6) UPS SMT1000RM2UC 426P11 
1.92 kVÀ 18 kW 120V AC 27.6 min/11 min 5-20P 10 (3) UPS (1) UPS (6) UPS SMX2000LVNC 426P22 
5.0 kVA 4.0 kW 208V AC, 240V AC 26.7 min/9.4 min L6-30P 12 (2)UPS (1)UPS (12)UPS 5ША500085ТХҒМЕ 426Р40 
RJ45 10/100Ваве-Т, RJ45 Serial, Smart Slot, USB Ports 
1.92 KVA 1.8 kW 120V AC 15.8 min/5.4 min 5-20P 8 (6)UPS/(2)UPS SMT2200RM2UC 426P13 
2.88 К/А 2.7 kW 120V AC 11.7 min/3.4 min L5-30P 8 (6)UPS/(2)UPS SMT3000RM2UC 426P14 
RJ45 Serial, Smart Slot, USB Ports 
1.0 KVA 600.0 W 120V AC 16.3 min/6 min 5-15P 6 (6) UPS SMC10002UC 426P08 
14 KVA 1.0 kW 120V AC 16.6 min/4.8 min 5-15P 4 5-15R SMT1500RM1U 31XF61 
1.44 KVA 1.0 kW 120V AC 23.1 min/6.5 min 5-15P 8 = SMT1500C 426P12 
3.0 kVA 2.7 kW 208V AC 11.7 min/3.4 min L6-20P 2 (2)UPS SMT3000RMT2U 426P15 
RJ45 Serial, USB Ports 
1.0 KVA 600.0 W 120V AC 19 min/7 min 5-15P 8 UPS/Surge SMC1000C 39A359 
1.44 KVA 900.0 W 120V AC 20 min/7 min 5-15P 8 UPS/Surge SMC1500C 39A360 
Smart Slot, USB Ports 
1.5 KVA 1.0 kW 120V AC 35 тіп/10 min 5-15P 6 UPS/Surge SMT1500RM2UC 43978 
750.0 VA 500.0 W 120V AC 15 min/5 min 5-15P 6 UPS/Surge SMT750C 43Y979 
USB Ports 
700.0 VA 420.0 W 120V AC 15 min/5 min 5-15P 6 (3) UPS/Surge, (3) Surge BR700G 5AHD4 
Online UPS Systems 
EPO, RJ45 10/100Base-T, RJ45 Serial, Smart Slot Ports 
6.0 kVA 6.0 kW 208V AC, 240V AC 8.3 min/2.3 min = 12 (2)UPS (12)UPS (1)UPS (2)UPS  SRT6KRMXLT5KTF 426Р37 
6.0 К\А 6.0 kW 208V AC, 240V AC 8.3 min/2.3 min = 10 (2)UPS (6)UPS (1)UPS (4)UPS SRT6KRMXLTIEC 426P38 
EPO, RJ45 Serial, Smart Slot, USB Ports 
6.0 kVA 6.0 kW 208V AC, 240V AC 8.3 min/2.3 min = 6 (1) UPS (2) UPS (3) UPS SRT6KRMXLT 426P36 
No Ports 
5.0 kVA 4.25 kW 208V AC, 240V AC 12.6 min/4.4 min L6-30P 4 (2) UPS (2) UPS SRT5KXLT 426P35 
5.0 KVA 4.0 kW 208V AC, 240V AC 14.1 min/4.8 min L14-30P 6 (4)UPS (1)UPS (1)UPS SURTD5000RMXLP3U 426Р45 
6.0 kVA 4.2 KW 208V AC, 240V AC 14.1 min/4.4 min L14-30P 6 (1)UPS (1)UPS (4)UPS SURTD6000RMXLP3U ^ 426P46 
8.0 KVA 8.0 KW 208V AC, 240V AC 144 min/5.2 min — 7 (1)UPS (4)UPS (2)UPS SRT8KRMXLT 426P39 
RJ45 10Base-T, RS-232, Smart Slot Ports 
5.0 kVA 4.25 kW 208V AC, 240V AC 12.6 min/4.4 min L6-30P 10 (2)UPS (4)UPS (4)UPS SRTSKRMXLTIEC 426P34 
10.0 kVA 10.0 kW 208V AC, 240V AC 114 min/3.7 min — 7 (1)UPS (4)UPS (2)UPS SRT10KRMXLT 426P31 
Standby UPS Systems 
RJ45 Serial, Smart Slot, USB Ports 
600.0 VA 330.0 W 120V AC 11.5 min/2.5 min 5-15P 7 (5) UPS/(2) Surge BE600M1 426N95 
650.0 VA 390.0 W 120V AC 12.1 min/3.3 min 5-15P 8 (4) UPS/(4) Surge BE65061 426N96 
USB Ports 
500.0 VA 300.0 W 120V AC 15 min/4 min 5-15P 6 (3) UPS/Surge, (3) Surge BK500BLK 4NZT2 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Relays 
No. AC же 
Socket of Contact Status — Push To Contact > CHOOSE: Item M ^N 
Code* Pins Form Indicator Test Rating Coil Volts Brand No. = 
Octal Base 
VP a Square p omron 
A 8 DPD Flag No 10A DC. 48V DC; 11 ov DC: Dayton H7955 H7971 Н H8009 
120V AC; 240V AC 
A 8 DPDT LED/Flag Lockable 10А ial ay OG aay NG Dayton H7956 
p| 3. J 
A 8 DPD Flag aiiis en DC; 120V AC; 240V AC Б ias ете à 
A 8 DPDT LED/Flag Lockable mron ayton : SQUARED — 
A 8 DPDT LED/Flag No 10A Omron H7943 ommone Schneider — 
A 8  DPDT LED/Flag Lockable 10А d DC; pul AC; ma Schneider J2409 ыны: 
А 8 DPD Flag No 10A DC; 120V AC; 240V А mron _ H7945 
A 8 DPDT Flag No 10A Dayton H7954 Socket Mount Relays 
A 8 DPD Flag No 10A Schneider J2410 
A 8 DPD No No 10A 12V Dd DC Square D H8114 No. AC > 
p 24V AC; 120V Socket of Contact Status | Push To Contact CHOOSE: Item 
A à ud = = xn see AC e = : шы Code* Pins Form Indicator Test Rating Coil Volts Brand Мо. 
о B quare D 24V DC; 120V 
12V DC: 24V АС: D 8 DPD LED Manual 10A АС; 240V AC Omron Н8011 
B 11 3PDT LED/Flag Lockable 10А 24V DC; 110V DC; Dayton Н7974 E 11 3PDT LED Manual 10A 12V DC: 24V AC: 24V Omron Н8024 
120V AC; 240V AC E 11  3PDT LED/Flag Lockable 12А DC: 120V AC: 240V AC Schneider H8027 
B 11 3PDT LED/Fag Lockable 10A ИШЕТ H7960 E 11 ЗРОТ Flag No 12A і c Д М Schneider H8029 
B 11 ЗРОТ  LED/Flai No 10A mron H7961 12V DC; 24V AC; 
B 11 SPDT LEDFag — No 10А Dayton H7973 E 11 SPDT № — Manual 10A әдурс:240уАС Omron H8025 
B 11  3PDT LED/Flag Lockable 10А 12V DC; 24V AC; 24V — Schneider J2412 E 11 ЗРО No No 10A 120V AC Omron H8025 
B 11 ЗРО Flag No 10A DC; 120V АС; 240V АС Omron H7963 12V AC; 12V DC; 
B 11 ЗРО Flag Lockable 10А Omron H7964 F 14  4PD No Manual 10A 24V AC; 24V DC; Omron Н8031 
B 11 ЗРО Flag No 10A Dayton Н7966 120V AC; 240V AC 
B 11 3PDT Flag No 10A Schneider J2411 F 14 4PD LED Manual 10A 12V DC: 24V АС: 24V Omron Н8032 
B 11 ЗРО No No 10A 24V AC; 24V DC; 120V AC Square D H7972 F 14  4PDT LED/Flag Lockable 12А DC: 120V AC: 240V AC Schneider H8036 
B 11 3PDT LED No 10A 24V AC; 120V AC Square D H7971 Е 14 4PD Flag No 12A d і Schneider H8037 
Square Base F 14  4PD No No 15A 24V DC; 120V AC Square D H8033 
C SPDT No Manual 10A 12V DC; 24V AC; Omron Н8004 Е 14 4PDT LED No 15A 120V AC Dayton Н8039 
C SPD LED Manual 10A 24V DC; 120V AC Omron Н8003 12V AC; 12V DC; 24V 
12V DC; 24V AC; G 14  4PD No Manual 5A АС; 24V DC; 110V DC; Omron H8058 
C 8 DPD No Manual 10A DG. Tov DE: Omron H7992 120V 40; 240V АС 
H p 12V DC; 24V AC; 
C 8 DPDT LED/Flag Lockable 10А Dayton H8002 G 14 407 LED Lockable 5А 24v 0С: 120vaG Оттоп H8056 
C 8 DPDT LED/Flag Lockable 10А 12V DC: 24V AC: 24V. Schneider J2415 G 14 4Р0 No Manual 3A Omron Н8041 
C 8 DPD LED Manual 10A DC: 120V AC: 240V AC Omron H7989 G 14  4PDT .LED/Flag Lockable ЗА 12V DC: 24V AC: 24V Schneider J2423 
C 8 DPD Flag No 10A E Dayton Н7996 G 14  4PD Flag No 3A DC: 120V AC: 240V AC Schneider J2422 
C 8 DPD Flag No 10A Schneider J2413 G 14  4PDT LED/Flag Lockable бА 4 ' Schneider J2425 
C 8 DPD No No 12A 24V 0С 120V ic Square D H7995 G 14  4PD Flag No 6A С Schneider J2424 
12V DC; 24V AC; 12V DC; 24V DC; 
C 11 3PDT LED/Flag Lockable 10А 24VDC: 10V DC; Dayton H7987 G М4 407 LED Мата 5А 120V АС; 240V AC Omron H8057 
120V AC; 240V AC 6 14 4PDT LED No БА 24V AC Omron Н8057 
C 11  3PDT .LED/Flag No 10A Dayton Н7986 G 14  4PD No No 5A 24V DC; 120V AC Square D H8059 
C 11 3PDT LED/Fag Lockable 10A 12V DC; 24V AC; 24V Schneider J2418 H 5 SPDT LED/FHag Manual 10A mron  H8069 
C 11  3PD Flag No 10A DC; 120V АС; 240V AC . Dayton H7982 H 5 SPD Fla Manual 10A 12V DC; 24V АС; 24V — Omron H8070 
C 11 3PDT Flag Manual 10A c c Schneider J2416 J 8 DPDT LED/Fag Manual БА DC; 120V АС; 240V АС Omron H8071 
12V DC; 24V AC; J 8 DPD Fla Manual 5A mron Н8072 
C 11 ЗРО LED Manual 10A 24V DC: 240V AC Omron H7978 5 g TOV DC: 24V AC: 
= А К 8 DPD No Manual 5A Н Отгоп Н8073 
C 11 3PDT No Маша 10A — 12V DC.24V AG 110V Omron H7980 24V DC; 120V AC 
DC; 120V AC; 240V AC K 8 DPD No Manual 5A 12V DC: 24V AC: 24V Omron H8076 
C 11 ЗРОТ Мо No 10A 24V AC; 24V DC Square D H7981 K 8 DPD No Manual 124 pC.120V AC: 240V AC Schneider J2420 
C 11 ЗРО No No 10A 24V DC Omron H7980 K 8 DPDT LED/Flag Lockable 12А d Ц Schneider J2421 
C 11 3PDT LED No 10A 120V AC Omron H7978 K 8 DPD LED Manual БА 12V DC; 24V AC; 120V АС Omron H8075 
D 8 SPD No Manual 15A 12V DC; 24V AC;24V Отгоп Н8019 K 8 DPD LED Manual 10A 24V DC; 240V AC Omron H8075 
D 8 SPDT LED Manual 15A DC; 120 АС; 240v AC Omron H8021 Е 5 SPDT LED/Flag No 15A Dayton Н8084 
12V AC; 12V DC; 24V L 5 SPDT LED/Flag Lockable 15А Я б Dayton Н8085 
D в DPDT No Маша 10А рс: 20 Ac; 2400 АС Omron H8009 C 5 SPDT LED/Flag Lockable 15A — р үөү Ар AG: 2aV Schneider 32419 
D 8 DPD LEG No 10A 12V DC; 24V AC Omron Н8011 L 5 SPD Flag No 15A k Ё Dayton | H8083 
D 8 DPD No Manual 5A 12V DC: 24V AC: 24V Omron Н8007 E 5 SPDT Flag No 15A Schneider J2426 
D 8 DPD Flag No 12A DC: 120V AC: 240V AC Schneider H8016 L 5 SPD No No 12A 24V AC; 24V DC; 120V AC Square D H8078 
D 8 DPDT LED/Flag Lockable 15А Ы Ц Schneider Н8013 R 11 3PDT No Manua 5A 12V DC; 24V AC; 24V mron  H8023 
D 8 DPD No No 10A 24V AC Omron Н8009 R 11 ЗРО LED Manual 5A DC; 120V АС; 240V AC Omron H8022 
D 8 DPD No Manual 15A 24V AC; 120V AC Square D H7991 * See page 216 for sockets. 


Latching Relays ommone omrone 
Contacts hold position after energy is applied momentarily to the coil. Top Flange 
No. AC ШІ scusren | Mount 
Socket of ^ Contact Contact P CHOOSE: Item by Schneider Electric H8010 
Code* Pins Form Rating Coil Volts No. 
Octal Base " 
B DPDT 10A 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V АС; 240V AC H7975 Dayton 
Square Base 
C 9 DPDT 10A 12V DC; 24V Abi 24V рр 120V АС Н7988 
б 10 DPDT 3A 12V DC; 120V А H8066 
* See page 216 for sockets. H7975 Flange Mount Relays 
| NT Contact Contact Status ‘To CHOOSE It 
А ij of Contact Contact Status 0 ч ет 
Schneider Dayton Pins Form Rating Indicator Test Coil Volts Brand — No. 
P Electric Side Flange 
ә De | Н7949 5 SPOT ША No — SWAG 120V Omron Н8100 
ommon by Schneider Electric 8 DPDT 10A No — 12] БС 24у AC; Dayton H8097 
= 24V DC; 120V 
Hermetically Sealed Relays ae eS 
e y y 8 DPDT 12A No — 24V AC; 120V AC Square D H8096 
No. AC "ОТ d 11 3PDT 10A No — TV notan AC; Dayton H8091 
Socket 04 Contact Contact »СН005Е: Item _ 24V DC; 120V 
Code* Pins Form Rating Coil Volts Brand No. Tt ӨМІ ШАЮ AC;240vAC Отгоп H8090 
E Base 8 DPDT 12A 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC — Schneider El H7948 Top Flange 
В j H Д chneider Electric - nn 
A 8 DPDT 12A DAV AC; 24V DC; 120V AC Dayton H7949 4 “wo 1A Mo Omron Н8109 
B 11 3PDT 12A 12V DC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Dayton H7968 5 SPDT 10A No = Omron H8108 
B 11  3PDT 12A 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V АС; 240V AC Schneider Electric Н7967 8 SPDT 15A No Manual 12V DC: 24V AC: Omron H8020 
B dier КОС К ушш AP E 
б 14 4PDT 3A А 3 Ў Dayton H8044 0 anual - 94h mron 
G 14 4PDT 3A 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC Omron H8042 iT 3PDT —5A — No — . АО2АОУАС Omron H8103 
G 14 4PDT 3A 12V DC; 24V АС; 24V DC; 120V AC; 240V А: Schneider Electric Н8043 11 3PDT 10A No Manual Omron H8104 
G 14  4PDT 5A 24V DC; 120V AC Square D H8060 14 4PDT 3A No — Omron H8105 
* See page 216 for sockets. 14 4PDT 10A No Manual Omron H8106 
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ELECTRICAL 
Relays 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


б. 2DT97 
ЖА C. 5B583 D. 2рто4 M. 6acts 
A. 5x852 i B В. 6x156 292. 
Ad 244 
NL =e? 
d Mete 
; : |) В. 1EGP9 
М gure 
А. 1EGP5 E. ecvEe F. ecvE7 = 
Relay Sockets and Accessories ә Schneider |07272 Iesse 
Я " ommon G Electric by Schneider Electric 
UL Recognized and CSA Certified. 
Socket Socket No. of Contact Contact Mfr. Item 
Code* Style — Pins Mounting Rating Terminals Voltage Rating L Ww D Brand Model No. 
A Octal 8 DIN Rail 10A @ 250VAC Screw 250VAC 10А @250VAC_ 220 1.61" 083° Omron PF083A-E 1YAX4 
A Octal 8 DIN Rail DA AC Screw Clamp soo/eoovac 1912 MG 212" 1.60" 0.97" Schneider Electric — 70-464-1 6СМ06 
A 00а в DiNRal/Sufae |А Q 300VAC, Screw sooreoovac 1493000. 212 180 097 Dayton 5X852 5X852 
A Octa 8 DIN Rail/Surface 15A @ 300VAC Screw 250VAC 15А € 300VAC 2.40 160 0.86" Square D 8501NR51 5B586 
A Octa 8 DIN Rail/Surface 16A @ 250VAC Screw Clamp 250VAC 16А 9 250VAC 2.02 1.60" 1.13" Square D 8501NR52 — 2DW02 
B Octa 11 DIN Rail 10A @ 250VAC Screw 250VAC 10A 9 250VAC  2.21' 1.69" 083° Omron PF113A-E 1ҮАХ5 
B 0а 1 DIN Rail TPA E УЫ Screw Clamp 300/600УАС TONG SUNG, 237 216 0.97" Schneider Electro 704651 — 6CVD7 
B Octal 11 DIN Rail/Surface 15A @ 300VAC Screw 300VAC 15А @ 300VAC 2.33 2.16" 0.97" Dayton 6X156 6X156 
B Octal 11 DIN Rail/Surface 15A @ 300VAC Screw 250VAC 15А @ 300VAC 237 23% 0.86" Square D 8501NR61 5B585 
B Octa 11 DIN Rail/Surface 16A @ 300VAC Screw 250VAC 16А 2 300VAC 220 150 144 Square D 8501NR62 5В584 
C Squae 11 DIN Rail/Surface 15A @ 300VAC Screw 300VAC 15А @ 300VAC 3.15" 170 10% Dayton 5X853 5X853 
C Squae 11 DIN Rail/Surface 15A € 300VAC Screw 250VAC 15А @ 300VAC 3.13 170 10% Square D 8501NR82 58583 
C Square — 11 DIN Rail/Surface 10A € 300VAC Screw 300VAC 10A € 300VAC 3.00 170 10% Omron PTF11PC 57.16 
C Square — 11 Surface 10A € 600VAC Screw 600VAC 10A @ 600VAC 315 1.89" 0.88" Omron PTF21PC 52J18 
D Square 8 DIN Rail 10A @ 300VAC Screw Clamp 300VAC 10A @ 300VAC 2.73" 1.17" 1.02 Schneider Electric 70-459-1 6CVD3 
D Square 8 DIN Rail/Surface 10A @ 300VAC Screw 300VAC 10А @ 300VAC 2.73" 1.17" 1.02" Dayton 10E075 10E075 
D Square 8 DIN Rail/Surface 16A € 300VAC Screw 300VAC 16А @ 300VAC 3.33 1.18" 1.18" Dayton 1FC13 1FC13 
D Square 8 DIN Rail/Surface 10A € 300VAC Screw Clamp 250VAC 10A @ 300VAC 275 1.18" 100 Square D 8501NR42 201794 
E Squae 11 DIN Rail/Surface 10A @ 250VAC Screw 250VAC 10A @ 250VAC 3.00 1.46" 1.18" Omron PTF11A 2XC08 
E Squae 11 DIN Rail/Surface 10A € 300VAC Screw Clamp 250VAC 10A @ 300VAC 2.75" 1.58" 100 Square D 8501NR43 20796 
E Square 11 DIN Rail/Surface 16A @ 300VAC Screw 300VAC 16А 9 300VAC 3.33" 157 1.18" Dayton 1FC14 1FC14 
F Square 14 DIN Rail/Surface 16A € 300VAC Screw 300VAC 16А @ 300VAC 3.14" 1.96" 1.18" Dayton 1FC15 1FC15 
F Squae 14 DIN Rail/Surface 10A € 250VAC Screw 250VAC 10А @ 250УАС 3.09 179 1.18" Отгоп PTF14A 2XC09 
F Square 14 DIN Rail/Surface 10A € 300VAC Screw Clamp 250VAC 10А @ 300VAC 2.75: 2.00 100 Square D 8501NR34 20792 
G Square 14 DIN Rail 5A @ 250VAC Screwless Clamp 250VAC 5A@250VAC 3.35" 122 128 Omron PYF14S 1YAW8 
G Square 14 DIN Rail 10A € 300VAC Screw Clamp 300VAC 10А @ 300VAC 2.71" 1.20" 1.00" Schneider Electric 10-461-1 6CVD4 
G Square 14 DIN Rail/Surface 10A € 300VAC Screw 300VAC 10А @ 300VAC 2.50" 1.19 100 Dayton 2A584 24584 
G Squae 14 DIN Rail/Surface 10A @ 300VAC Screw Clamp 250VAC 10A @ 300VAC  2.65' 120  1.00' Square D 8501NR45 20197 
H Square 5 DIN Rai 10A @ 250VAC Screwless Clamp 250VAC 10A @ 250VAC 3.62" 0.71" 150 Omron P2RF-05-S 1ҮАМ5 
J Square 8 DIN Rai 5A @ 250VAC Screwless Clamp 250VAC 5A@250VAC 3622 0.71" 1.50" Omron P2RF-08-S 1ҮАМб 
K Square 8 DIN Rai 10A @ 250VAC Screwless Clamp 250VAC 10A Q9 250VAC 3.35" 1.22 126 Omron PYF08S 1YAW7 
L Square 5 DIN Rail/Surface 15A Q 300VAC Screw Clamp 250VAC 15А @300VAC 2.75 150  1.00' Square D 8501NR41 — 2DT93 
M Square 6 DIN Rail 30A @ 300VAC Screw Clamp 300VAC 30A @ 300VAC 279 2.13 0.93 Schneider Electric 70-725-1 6AGT8 
R Square 11 DIN Rail 5A (9 250VAC Screw 250VAC БА @ 250УАС 2.83" 1.16" 1.18" Отгоп PYF11A 1YAX2 
Module Compatible - Accepts Expansion Modules 
A Octal 8 DIN Rail 12A € 300VAC Screw 300VAC 12А @ 300VAC 2.99 149 106 Dayton 1ЕСРЗ 1EGP3 
A Octal 8 DIN Rail 16A @ 300VAC Screw 300VAC 16А @ 300VAC 377 140 177 Dayton 1ЕСР5 1EGP5 
A Octal 8 DIN Rail 12A € 300VAC Screw Clamp 300VAC 12А 300VAC 2.99 1.49"  1.06' Schneider Electric — 70-750E8-1 60/09 
A Octal 8 DIN Rail 16A € 300VAC Screw Clamp 300VAC 16А @ 300VAC 3.77" 140 177 Schneider Electric — 70-750EL8-1 — 6CVE1 T 
B Octal 11 DIN Rail 12A € 300VAC Screw 300VAC 12А @ 300VAC 2.99 149 106 Dayton 1EGP2 1EGP2 
B Octal 11 DIN Rail 12A € 300VAC Screw Clamp 300VAC 12А 300VAC 2.95" 1.49"  1.06' Schneider Electric — 70-750E11-1 60/08 
B Octal 11 DIN Rail 16A @ 300VAC Screw Clamp 300VAC 16A @ 300VAC 3.77" 1.40" 2.48" Schneider Electric 70-750EL11-1 6CVEO T 
C Square 11 DIN Rail 25А  300VAC Screw 300VAC 25А @ 300VAC 370 140 2.48" Dayton 1EGR3 1EGR3 
C Squae 11 DIN Rail 25A @ 300VAC Screw Clamp 300VAC 25A(9300VAC 370 140 248 Schneider Electric 70-788Е111-1 6СМЕ8 t 
D Square 8 DIN Rail 16A € 300VAC Screw Clamp 300VAC 16А @ 300VAC 3.33" 1.18" 1.18" Schneider Electric — 70-782D8-1A — 6CVE4 T 
E Squae 11 DIN Rail 16A € 300VAC Screw Clamp 300VAC 16А @ 300VAC 3.33" 1.57 1.18" Schneider Electric 70-783D11-1A 6CVE6 T 
I: Square 14 DIN Rai 16A @ 300VAC Screw Clamp 300VAC 16А @ 300VAC 3.33" 1.96" 1.18"  SchneiderElectric — 70-784D14-1  6CVE7 t 
G Square 14 DIN Rai 10A € 300VAC Screw 300VAC 10A @ 300VAC 3.12 106  1.69' Dayton 1EGP8 1EGP8 
G Square 14 DIN Rai 10A € 300VAC Screw 300VAC 10А € 300VAC 3.34 106 240 Dayton 1EGR1 1EGR1 
G Square 14 DIN Rai 10A € 300VAC Screw Clamp 300VAC 10A @ 300VAC 3.30" 1.18" 1.57" Schneider Electric — 70-782D14-1 6СМЕЗ T 
G Squae 14 DIN Rail/Surface 10A € 300VAC Screw 300VAC 10А @ 300VAC 317 1.18" 157 Dayton 1EGP7 1EGP7 
K Square 8 DIN Rail 12A € 300VAC Screw 300VAC 12А @ 300VAC 3.57 106 240 Dayton 1EGR2 1EGR2 
K Square 8 DIN Rail 12A @ 300VAC Screw Clamp 300VAC 12А @ 300VAC 3.37  1.06' 240" Schneider Electric — 70-782bEL8-1 60/Е5 
L Square 5 DIN Rail 16A € 300VAC Screw Clamp 300VAC 16A @ 300VAC 3.33  0.82' 118 Schneider Electric 70-781D5R-1A 6CVE2 t 
R Squae — 11 DIN Rail 10A € 300VAC Screw 300VAC 10А @ 300VAC 337 106 240 Dayton 1EGP9 1EGP9 
Expansion Modules 
Diode, 6-250V DC Expansion Module, For Use With G, L, Q, R Module Sockets O3in QO05in 111 Dayton 1EGT1 1EGT1 
LED, 24V AC/V DC Expansion Module, For Use With G, L, Q, R Module Sockets O3in 05іп 111 Dayton 1EGT3 1EGT3 
Metal Oxide Varistor, 120V AC/V DC Expansion Module, For Use With G, L, Q, R Module Sockets 0.3in 0.5іп 1Ліп Dayton 1EGT4 1EGT4 
Metal Oxide Varistor, 240V AC/V DC Expansion Module, For Use With G, L, Q, R Module Sockets O.3in 05іп 1.11 Dayton 1EGT6 1EGT6 
Metal Oxide Varistor, 24V AC/V DC Expansion Module, For Use With G, L, Q, R Module Sockets O3in 05іп 111 Dayton 1ЕСТ5 1EGT5 
Socket Accessories 
35mm DIN Rail Mounting Track 12.0іп 1.38 іп 0.31 іп — 182759 182759 
35mm DIN Rail Mounting Track 240in 1.38іп 0.31 in = 187760 187760 
35mm DIN Rail Mounting Track 39.37 іп 1.38in 0.31 in = 182758 182758 
35mm DIN Rail Mounting Track 39.37 іп 1.38in 0.3in Schneider Electric — 16-700DIN — 6CUR2 
Clip, Metal, For Use With 1EGP2, 1EGP3, 1EGP4, 1EGP5, 1EGR3, 5X852, 6X156, Nos. 5X853 — — = Dayton 1TND8 1TND8 
Clip, Metal, For Use With 1EGP8, 1EGP9, 1EGR1, 1EGR2, Nos. 1EGP7 = = = Dayton 1EGA7 1EGA7 
Clip, Plastic, For Use With 1EGP8, 1EGP9, 1EGR1, 1EGR2, Nos. 1EGP7 = = = Dayton 1EGA6 1EGA6 
DIN Rail Adapter, For Use With Schneider/Magnecraft W9A Series Power Relays (Nos. H8128, H8130) = = — Schneider Electric — 16-9ADIN-1 — 6AGT9 


* Like letters have same pin configuration. ў Finger safe. 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Relays 


Heavy-Duty 
Demm Schneider РТ 
Power Relays ------ ^ 25e Do 


= Screw-head terminals Use for switching motor loads in applications such 

= Silver alloy, self-wiping contacts as elevators, machine tools, air handling, and HVAC 

= Molded thermoset plastic base equipment. Minimum operating voltage for AC relays is 
85% of nominal voltage. 0.75 power factor. Relays with 
magnetic blowout feature suppress arcing. 


H8162 H8151 
No. AC 
of Contact Contact HP @ HP @ > CHOOSE: Mfr. Item 
Pins " rum Features Rating 120V 240V Coil Volts Brand Model No. 
Power Relays 
4 SPST- = 40A @ 300V 2 2 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Dayton — Н8153 
4 SPST-NO Riveted Construction 40A @ 300V 2 2 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Schneider Electric 199DX H8146 
4 SPST-NO — 40A @ 300V 2 2 120V AC; 277V AC; 480V AC Square D 8501006 Н8162 
5 SPDT = 40A @ 300V 1% Not Rated 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC Dayton — H8143 
5 SPDT = 40A @ 300V 2 2 120V AC Square D 85010015 — 2DR55 
6 DPST-NO — 40A @ 300V 1% 1% 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 208V АС: 240V AC Dayton = H8156 
6 DPST-NO Riveted Construction 40A @ 300V 2 2 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Schneider Electric 199X H8150 
8 DPDT = 40A @ 300V 1% 1% 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Dayton = H8151 
8 DPDT Auxiliary | Switch 40A @ 300V 1% 1% 24V DC; 120V AC Dayton = H8155 * 
8 DPDT 40A @ 300V 2 2 120V AC Square D 85016016 Н8137 
8 DPDT 30A Q 277V 2 2 480V AC Square D 8501C016 Н8137 
Es Е вва i No Magnette Blowout 40A @ 300V 24V DC; 120V AC D H8154 
agnetic Blowout — — : ayton — 
4 5Р5Т-М0 Magnetic Blowout 40A Q 300V — — 24V DC; 120V AC; 240V АС Schneider Electric — 199DBX Н8147 
8 DPDT Magnetic Blowout 40A @ 300V = = 12V DC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Schneider Electric 199BX H8148 
ғ UN DPDT п Magnetic Blowout 40A @ 300V — — 24V DC; 120V AC Dayton — H8152 
nclosures for Power Relays 
For Use With 199 Series Power Relays Schneider Electric 5089 6CVA2 
NEMA 1 Indoor Rating, 5.311 x 3.38W x 3.13'D, Knockouts for 7 Conduit Dayton 1EGH7 1EGH7 
* Includes auxiliary switch. 
Schneider | 
® 
d Electric ОтРОП Dayton? Schneider 
H8139 Electric 
Enclosed Power Relays H8138 
Flange-type mounting bracket. OMRON 
DAYTON® Top-mounted terminals. Dielectric strength: 
Bottom-mounted 14" quick-connect 4. at 1 min. G7L series has push-to-test 
terminals. Silver cadmium oxide contacts. : Schneider 
Operating temp. -30° to 50°C DC; -30° to SCHNEIDER ELECTRIC pecine 
65°C AC. Pull-in at 85% of nominal voltage Feature top-mounted terminals and locating slot 
for AC coils or 80% for DC coils. for DIN rail mounting. Silver tin oxide contacts. 
50/60 Hz. UL Listed. 
No. AC 
of Contact Contact HP @ HP @ > CHOOSE: Item 
тн Fins Bin Най мі m cm tab i Rating 120V 240V Coil Volts Brand No. 
ottom Flange, Din Rai dd ^in Tab Terminals | 
4 PS -NO 30A Q 277V 1% 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V АС Schneider Electric — H8131 
6 DPST-NO 30A Q 277V 1 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Dayton H8139 
6 DPST-NO 30A Q 277V 1 3 12V DC; 24V AC; 120V AC; 230V AC Schneider Electric Н8138 
6 DPST-NO 25А Q 277V 1 2 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Schneider Electric Н8118 
6 DPST-NO 30A Q 277V 1 3 12V DC: 24V AC; 24V DC: 120V AC; 240V AC Schneider Electric Н8140 
8 DPDT 30A @ 277V (NO), 3A @ 277V (NC 1 3 12V DC: 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Dayton H8134 
8 DPDT 30A @ 277V (NO), 3A @ 277V (NC 1 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 230V AC Schneider Electric Н8135 
- E: Dink: il Mount. S wen @ m (NO), 3A Q 277V (NC) 1 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Schneider Electric Н8136 
ottom Flange, Din Rail Mount, Screw Terminals 
m: Mount, 2 m 10 Е 25А @ 277V 1 2 12V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Schneider Electric Н8121 
ottom Наше ount, % in Tab Terminals 
SPST-NO 30A @ 240V 1% 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 100/120V АС; 200/240V АС Omron H8129 
4 SPST-NO 30A @ 240V 1 2 m DC; 24V AC; AN DC; 120V AC; 240V AC Schneider Electric Н8130 
5 SPDT 15A @ 240V 10), 30A @ 240V (NO) 2 V DC; 24V AC; 24V DC; 120V AC; 240V AC Schneider Electric Н8128 
E Min i 25A @ 240V 1% 3 12V 00; 24V AC; 24V 00 100/120V АС: 200/240V AC Omron H8117 
Bottom Flange Mount, Screw Terminals 
4 SPST-NO 30A @ 240V 1% 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 100/120V AC; 200/240V AC Omron H8133 
Brack м суат TS 0. 25A Q 240V 1 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 100/120V AC; 200/240V AC Omron H8120 
racket Mount, Yin Tab DPST-NO я 25А @ 240V 1% 3 12V DC; 24V DC Omron H8116 
8 D PST-NO 25A Q 240V 1 2 24V AC; 100/120V AC; 200/240V AC Omron H8116 
10 3PST-NO, SPST-NC 25A @ 240V (NO), 8A € 240V (NC 1% 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 100/120V АС; 200/240V АС Omron H8125 
К м 5 к ed 25A @ 240V (NO), 8A @ 240V (NC 1% 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 100/120V AC; 200/240V AC Omron H8127 
Bracket Mount, Screw Terminals 
SPST-NO 30A @ 240V 1^ 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 100/120V AC; 200/240V AC Omron H8132 
6 DPST-NO 25A Q 240V 1% 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 100/120V АС; 200/240V АС Omron H8119 
10 DPST-NC, DPST-NO 25A @ 240V (NO), 8A € 240V (NC) 1% 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 100/120V AC; 200/240V AC Omron H8123 
10 3PST-NO, SPST-NC 25A @ 240V (NO), 8A @ 240V (NC) 1% 3 12V DC; 24V AC; 24V DC; 100/120V AC; 200/240V AC Omron H8124 
10 4PST-NO 25A @ 240V (NO), 8A @ 240V (NC) 1% 3 24V AC; 24V DC; 100/120V AC; 200/240V AC Omron H8126 
Dayton} 
Flange-Mount Power Relays Schneider omron. A 
= 60/50 Hz Feature side flange and silver alloy contact material. 
No. AC 
of Contact Contact HP @ HP @ > CHOOSE: Mfr. Item 
Pins Form Ratin 120V 240V Coil Volts Brand Model No. 
5 SPDT 25A Q 300V 1 1% 12V DC, 24V AC, 24V DC Dayton — H8158 
5 SPDT 25A Q 300V 1% 1% Schneider Electric 389FXAXC1 Н8160 
8 DPDT 25A Q 300V Th 1% Dayton = H8159 
8 DPDT 25A @ 300V 1% 1% 12V DC, 24V AC, 24V Schneider Electric 389FXBXCl Н8161 
8 DPDT 10A @ 480/600V * 15 DC, 120V AC, 240V AC Omron MJN2CE Н8099 
11 3PDT 20A Q 150V Yo № Dayton — H8094 
11 3PDT 20A @ 150V % % Schneider Electric — 389FXCXC1 Н8093 
5 SPDT 25A @ 300V 1 1% 120V АС Dayton = H8158 
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ELECTRICAL 
Relays 


Compact, 
CA2/3 Series 
H2709 


Schneider 


TeSys IEC Control Relays 


= 600V, 10A rating (A600) 
и DIN rail mounting capability 
UL Listed and CSA Certified. 


COMPACT 


Great for OEM and panel builders. A 
built-in cavity simplifies insertion of a 


CAD Series 
H2714 


CAD SERIES 


Serrated contacts provide a wiping 
action to ensure excellent performance 
with low control voltage (24V). Basic 
5-pole relay can be installed with 

a snap-on adder cartridge. Built to 

a design specification of 30 million 


transient suppressor. mechanical operations. Standard 
instantaneous auxiliary contact blocks 
are available. See listing on page 170. 
Contact > CHOOSE: Item 
Form Coil Volts No. 
Compact, CA2/3 Series 
1NO/1NC Н2709 
2NO 24V AC, 24V DC, 120V AC, 240V AC, 480V AC H2708 
2NO/2NC H2712 
3NO/1NC 24V AC, 24V DC, 120V AC, 240V AC H2711 
4NO 24V AC, 24V DC, 120V AC, 240V AC, 480V AC H2710 
CAD Series 
3NO/2NC 24V AC, 24V DC, 120V AC, 240V AC, 480V AC H2714 
5NO 24V AC, 24V DC, 120V AC, 240V AC H2713 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


"PELO 


Class 8501 XO 
Control Relay 
H2715 


by Schneider Electric 


Mechanical AC Latch 
4B518 


NEMA Control Relay 


= Operating temp. range: -40° 

to 71°C (-40° to 160°F) 
= Mechanical tie between 

all cartridges 
Rugged, heavy-duty design ensures 
improved performance, reliability, 
and long life. Feature field convertible 
color-coded contact cartridges and 
replaceable coils. Average operating 
time in milliseconds: AC is 15 pickup, 
16 dropout; DC is 37 pickup, 21 
dropout. UL Listed and CSA Certified. 


NEMA CONTROL RELAY 

= 600V, 10A rating (A600) 

All contact poles are usable since no 
overlapping contacts are needed. Relays 
have plug-in contact cartridges for easy 
contact conversion, from Normally Open 
to Normally Closed, and replacement; 
removal of terminal screws or wires is 
not necessary. Self-lifting pressure wire 
connectors. Straight-through wiring. 


Note: A maximum of 8 NC contacts is allowed on 
12-pole relays. 


MASTER NEMA CONTROL RELAY 
» 600V, 20A rating (A600) 


Note: Attachments are not permitted on this relay. 


Contact P CHOOSE: Accessory Mfr. Item 
Form Coil Volts Group Model No. 
NEMA Control Relay 
2NO ни” А 8501X020 H2715 
3NO 24V AC, 240V AC, 480V AC, 120V AC A 8501X030 H2716 
4NO 24 рс, 20 АБ, 2 АС, А 8501X040 Н2717 
6NO 24V bern AG 240 AT bin AC B 8501X060 H2718 
ue 8NO ABOV АС, 120V AC C 8501X080 H2719 
m 10NO 120V AC E 8501X01000  H2720 
а АЦ кете 247 AC, 240V AC, 120V AC D 8501X01200 Н2721 
itching ontrol Relay 
ге UONITO! MONIS TU ATE ст шо m 
: . 7 
a DIN rail mount Provide AC control from 12V to 550V JNO 24V DC, 120V AC б 8501X040XL H2727 
= Front access contact 50 Hz, 600V 60 HZ, and DC control 6NO 120V AC, 480V AC H 8501XO060XL ^ H2728 
and coil terminals from 12V to 220V. Silver tin oxide alloy | б күткон С H  8501X080XL  H2729 
XT/DIL M Series feature positively contact material. Screw or spring-cage 2NO 24V AC, 120V AC F 8501XMO20 Н2722 
drven contacts between he relay terminals and 4-pole configurations. | AB оо а 
and auxiliary contact modules, and Nonlatching type. UL Listed, CSA and Accessory Mfr. Нет 
іні ili CE Certified. Description Group Model No. 
within the auxiliary contact modules. ccessories for Class 8501 Relays 
Contact > CHOOSE: Mfr. Item Mechanical AC Latch A,B,C 8501XLV02 48518 
„Form Coil Volts Model No. On Delay Pneumatic Timer, 0.2 to 60 sec., 1 NO, 1 NC A 8501XTE1 — 4B532 
IEC Mini Control Relays, 10A Off Delay Pneumatic Timer, 1NO, 1NC Á 8501XTD1 48531 
2NO/2NC 24V AC, 120V AC, 208V XTRM10A H2733 Adder Deck with 2 Convertible Contacts AF 8501XB20 48512 
4NO AC, 240V AC, 480V AC XTRM10A H2732 Adder Deck with 4 Convertible Contacts АЕ 8501XB40 48513 
IEC Control Relays, 16A NEMA 1 Enclosure All 9991UE/ — 4B533 
2М0/2МС 24V АС, 120V AC, 208V XTRE10B H2730 Contact Cartridge Standard {Break Before Make), 10A, Black A, B, C 8501XC1 48514 
4NO AC, 240V AC, 480V AC XTRE10B H2731 Master Contact Cartridge, 20A, Blue F 8501ХС4 48516 
IEC Control Relays 
в 10A Control output signals and interlock switching devices 
a UL Listed and CSA and CE Certified іп control and auxiliary circuits. Cross-ribbing technique 
ensures high contact reliability as low as 1mA and 17V. 
AC COIL DC COIL 
Contact Mfr. > CHOOSE: Item > CHOOSE: Item 
Form Model Coil Volts No. Coil Volts No. 
2NO/2NC 3ВН21221 | 24V AC, 120V AC, 220V AC, 240V AC Н2626 24V DC, 110V DC, 125V DC H3802 
3NO/INC —3RH21311 |24V AC, 120V AC, 220V AC, 240V АС H2627 24V DC, 110V DC, 125V DC, 220V DC H3803 
H2626 4NO 3RH21401 24V AC, 120V AC, 240V AC H2628 24V DC, 110V DC H3804 
With Permanent Mounted Auxiliary Contacts 
13A182 6NO/2NC — 3RH22621 120V AC 44P008 24V DC 44P009 
4NO/ANC — 3RH22441 120V AC 134182 24V DC 134183 
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ELECTRICAL 
Relays 


Solid-State Relays 


Fast response and long service life, with no moving parts to wear out or arcing contacts to dete- 
riorate. Feature heavy-duty SCR for high inrush loads, a standard, light-duty resistive triac, and 
medium-duty alernistor triac. 


Max. 3 to 32V DC INPUT 90 to 280V AC INPUT 
Output 24 to 280V | 48 to 480V | 48 to 660V 24 to 280V | 48 to 480V |48 to 660V 
Amps w/ Switch Heat Relay Turns AC Output | AC Output | AC Output | AC Output | AC Output | AC Output 
Heat Sink Type Sink On At Mounting Item No. ет No. Шет No. Нет No. ет No. Нет No. 
8A Triac ntegral Zero Crossing DIN Rail — — — — 1EJG5 — 
10A SCR Not Included Zero Crossin Surface 1EGH9 1EGL2 = 1EGH8 1EGL1 — 
10A SCR ntegral Zero Crossing DIN Rail/Flange, 1EJK2 — — 1EJK1 — 1EJK7 * 
10A Triac М№ої Included _Instantaneous/Random Surface 1EGJ3 — — E — — 
10A Тас Not Included Zero Crossin Surface 1EGJ1 1EGL3 — — = — 
10A Тас Not Included Zero Crossing Surface 1EGJ2 — — — — — 
25A SCR Not Included Zero Crossin Surface 1EGJ5 1Е615 — 1EGJ4 1EGL4 = 
25А SCR ntegral Zero Crossing DIN Rail/Flange, 1EJK4 — 1EJL1 * | 1EJK3 — 1EJK9 * 
40A SCR Not Included Zero Crossing Surface 1EGJ9 1EGL8 — 1EGJ8 1EGL7 — е 
40А SCR ntegral Zero Crossin DIN Rail/Flange, 1EJK6 = 1EJL3 * | 1EJKS = = 4 
40А Triac Not Included Zero Crossing Surface — 1EGL9 — — — — 5 1EJK1 
50A 508 Мої Іпсіидеа Zero Crossin Surface 1EGK4 1EGN2 = 1EGK3 1EGN1 = { 
75А SCR Not Included Zero Crossing Surface 1EGK6 1EGN4 — 1EGK5 1EGN3 — 
90A SCR Not Included Zero Crossin Surface — — 1bEGN6 * — = 1EGN5 * 1EGH8 
* 48 to 660VAC output. 
DC INPUT AC INPUT = 
24 to 280V AC Output|48 to 530V AC Output) 24 to 280V AC Output 48 to 530V AC Output 24 to 530V AC Output 1DTE9 
Max. Input or Input or 
Output Control Control Input or Input or Input or 
Amps w/ Relay Turns Voltage Item Voltage Item Control Item Control Item Control Item 
Heat Sink On At Range No. Range No. Voltage Range No. Voltage Range No. Voltage Range Мо. 
1-Pole, SCR Normally Closed Output k 
25А Zero Crossing 3to 32V DC 1DTJ7 — — — — — — — — 
1-Pole, SCR Output 1DTK6 
10A Zero Crossing З іо 32V DC 10ТЕ9 — — 9010 280/ AC — 1DTG1 — — — 
12A Zero Crossing — —  4to32VDC 1DTF5 — — 90 to 280V AC 10Т06 — — 
18A Zero Crossing З їо 15V DC 10ТК4 — — — — — — — — 
25А Zero Crossing — — — — 90 і0280/ AC 1DTG2 | 90to280V AC  1DTG7 — — crydom 
25A Zero Crossing 3to 32V DC 1DTF1 4to32VDC 1DTF6 18t036V AC — 1DTH6 | 18t036VAC 1DTH8 — — 
25А nstantaneous/Random |3 їо 32V 0С 1DTJ1 4to32VDC 1DTJ4 = = = = = = H 
50A Zero Crossing — — — — 90to280V AC 10763 | 90to280V AC  1DTG8 — — Solid-State 
50A Zero Crossing 3to 32V DC 1DTF2 4to32V DC 1DTF7 18t1036V AC — 1DTH7 | 18t036VAC 1DTH9 — — R | 
50A nstantaneous/Random |3 to 32V DC 1DTJ2 4to32VDC 1DTJ5 = — — — — — e ays 
75A Zero Crossing 3to32V 0С 1DTF3 4to32V DC 1DTF8 | 90to280VAC 1DTG4 | 90to280VAC 1DTG9 — — А 
90А Zero Crossing — |310 32ү 0С 1DTF4 4to32VDC 1DTF9 | 9010280V AC 10765 9010 280/ AC — 1DTH1 = = Reliable performance 
90A nstantaneous/Random |3 їо 32VDC 1DTJ3 4to32VDC 1DTJ6 — — — — — — even in harsh environ- 
1-Pole, SCR Output, Includes Integral Heat Sink, DIN Rail/Flange i j 
10A Zero Crossing 410 32V DC 1DTN3 4to32V DC 1DTN7 — — — — — — ments, auie! operation 
20A Zero Crossing  4to32VDC 1DTN4 4to32VDC 1DTN8 | 110to280VAC 1DTP2 = — 711010 280V AC iprp4 * and great flexibility. 
30A Zero Crossing 4to32V DC 1DTN5 4to32VDC 1DTN9 | 11010 280VAC — 1DTP3 — -- 11010280/ АС 10ТР5 * _ Note: Heat sink required to 
30A nstantaneous/Random 410 32V ОС 1DTN6 4 їо 32V DC 1DTP1 — = = = — = 3 i 
a5 A Zero Crossing = — 741032/ DC 1DTP6 = — 8010 140V AC 4DTRI = = E 2. 
65А Zero Crossing — — |310 32ү 0С 1DTP8 — — 90to 140V AC 1DTR2 — — р y page. 
2-Pole, SCR Output iai 
25A Zero Crossing J4to15VDC 1DTH2 |4 to 15V 0С 1DTH4 = = = = = = кып Нет No. 
40A Zero Crossing 4to 15V 0С 1DTH3 4to 15V 0С 1DTH5 — — — = — = Fingersafe 
3-Pole, SCR Output Cover, 1-Phase | ІОТВЗ 
50A Zero Crossing = — 41032/00 1DTK6 — — 90 to 280/ AC — 1DTK8 — — Fingersafe 1DTR4 
50A Instantaneous/Random = —  4to32VDC 1DTK7 = = 90 to 280/ АС 10ТК9 — = Cover, 3-Phase 
* 24 to 530VAC output. 
St. 6 
4 6CWZ6 us 
Scbneider Be (0 56GL24 
2 Electric y | 
Solid-State Relays ecvas 
Panel mount and DIN rail mount SSRs with standard LED indicator, internal snubber (AC output omnmons 


versions), zero-cross switching, and finger safe (IP20) terminals. DIN rail mount models come with 
integrated heat sinks. Ideal solutions for industrial automation, heating elements, lighting controls, 
packaging equipment, conveyors, plastic extrusion equipment, and commercial ovens. 


Max. 3 to 32V DC INPUT 90 to 280V AC INPUT 4to 32V DC INPUT 
Output |24to 280V/48 to 480V 48 to 600V 2410 280V |48 to 480V| 48to 600V 2410 280/ 48 to 480V| 48 to 600V 
Amps w/ | AC Output АС Output) AC Output AC Output АС Output) AC Output AC Output АС Output) AC Output 
Heat Ѕіпк Item No. | Item Мо. Item No. Item No. Item No. | Item No. Item No. | Item No. | Item No. 
SCR, Includes Integral Heat Sink, Relay Turns On At Zero Crossing 
10A — — — 6CWZ6 — 6CXA2 * 6CWZ7 — 6CXA3 ” 
30A — — — 6CWZ8 — 6CXA4 * 6CWZ9 — 6CXA5 * 
45A 6CXA1 — 6CXA7 * 6CXA0 t — — — — — 
SCR, Relay Turns On At Zero Crossing 
10A 6CVA4 6CVC4 — 6CVA3 6CVC3 — — — — 
25A 6CVAG 6CVC6 — 6CVA5 6CVC5 — — — — 
40A 6CVA8 6CVC8 — 6CVA7 6CVC7 — — — — 
50A 6CVCO 6CVDO — 6CVA9 6CVC9 — — — — 
75А 6CVC2 — — 6CVC1 6CVD1 — — 6CVD2 — 
Triac, Includes Internal Heat Sink, Relay Turns On At Zero Crossing 
8A 6CWX3 | 6CWX5 — 6CWX2 6CWX4 — — — — 
Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Accessories for SCR Type Relays 
Heat Sink, Aluminum SSR-HS 6CXA8 1 
Thermal Pad, Mounts On Relay & Heat Sink, SSR-TP 6CXA9 10 


Eliminates the Need for Thermal Grease 
* Output rated 48 to 600VAC. T Input rated 90 to 140VAC. 
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Solid-State 
Relays 


Feature zero cross isolation device. Built-in varistor 
effectively absorbs external surges. Include protective 
cover. 


Note: Heat sink required to achieve max. amp capacity, sold 
separately. 


Max. 
Output 
Amps w/ Input or Output or 
Heat Control Controlled Switch Item 
Sink Voltage Range Voltage Range Type No. 
5A 5to24VDC 2410240/ AC — Phototriac 566129 
10A 5to24V DC 2410240/ AC — Phototriac 561049 
10A 101030/ AC/DC 200 to 480V AC Рһоїоїгіас 566127 
10A  20t028VDC  100to240V AC  Phototriac 52Н24 
20A 5to24VDC 2410240/ АС Phototriac 566124 
25А 5to24VDC 2410240/ АС — Phototriac 561051 
40A 5to24VDC 2410240/ AC Рһоїоїйас 56LU52 
50A 10010240/ АС 400to 600V АС Photocoupler 1YDP1 
Accessories 
Heat Sink, 20 Amps or Less 60911 
Heat Sink, 25 Amps and Greater 60912 
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Relays 
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Details on page A1. 


STRUTHERS-DUNN 


Mercury Displacement Contactors 


= Normally open contacts 

= Matching footprint to DP contactors 

= Hermetically sealed 

Sealed liquid-mercury contactors have frictionless plunger that elimi- 
nates metal-to-metal wear. Ambient temp. range: -30? to 165?F under 
continuous load. Vertical mounting only. Suitable for heating and motor 


SPST DPST 3PST : ; b. 
12N665 12N667 12N676 loads with frequent On/Off cycles. UL Listed and CSA Certified. 
Contact 24V AC COIL | 120V AC COIL | 240V AC COIL 
Amp Rating Contact Mfr. Item Item Item 
(Resistive) Form H Ww D Model No. No. No. 
35A SPST 5.05 in 1.94 in 23in M35A — 12N665 — 
35A DPST 4.95 in 3.51 in 2.54 іп M35AA = 12N667 12N668 
35A 3PST 4.98 in 3.75 in 3.39 in M35AAA 12N669 12N670 12N671 
60A SPST 5.05 in 1.94 in 23in MGOA = 12N672 12N673 
60A DPST 4.95 in 3.51 in 2.54 in M60AA = 12N674 12N675 
60A 3PST 4.98 in 3.75 in 3.39 in M60AAA — 12N676 12N677 
irn n it Descripti РО БЛ Di Mode І [^s 
orm olts escription im. ойе 0. 
RIBUTC, Бере [e] Emergency Lighting Relay, 20A Ба 
SPDT 120V AC, 24V AC/DC Bypass/Shunt 1h — 23'Hx3.2Wx1.8D ESR2401B 21GP48 
SPDT 208 to 277V AC, 24V AC/DC Bypass/Shunt Thp = 2.3°'Hx3.2Wx1.8'D ESR2402B 21GP49 
DPDT 120V AC Bypass/Shunt Th 2h 40Hx40Wx1.8D  ESROIP 216Р53 
DPDT 208 to 277V AC Bypass/Shunt 1hp 2hp — 40Hx40Wx1.8D Е5В02Р 21GP54 
Emergency Lighting Relay, UL924, 10A 
DPDT 208 to 277V AC, 24V AC/DC Bypass/Shunt — Ув һр, һр һр, һр 1.7HX2.8WXx1.5D ESR2402D 21GP50 
Pilot Duty, 10A 
SPST 10 to 30V AC/DC, 120V AC Override Switch "hp w Аһр  2.:Hx3.2WXx 1.8D — RIBUIS 2ERZ9 
SPST 10 to 30V AC/DC,208t0277V AC Override Switch 1697 shp em Упр 2.4Hx3.2Wx1.8D  RIBHIS  2ERZ8 
SPDT 10 to 30V AC/DC, 120V AC — Ver. ~hp 6 упр 17Hx2.'Wx1.5D  RIBUIC  BLE35 
SPDT 10to30V AC/DC, 1207 AC NEMA 4X Enclosure "5 %hp Shp  1.7Hx2.8Wx1.5'D RIBUIC-N4 2ERZ5 
SPDT 10 to 30V AC/DC, 208 to 277V AC = 16р. hp 176% %hp 1.7Hx2.8'Wx15'D  RIBHÍC 51Е34 
SPDT 120 to 277V AC Dry Contact Relay | Ye hp Thp 1.7Hx2.8'Wx1.5'D RIB21CDC 2ЕТА5 
SPDT 120 to 277V AC, 24V AC/DC — hp Thp 1.7Hx2.8'Wx1.5'D RIB2421C 2ЕТАб 
DPDT 120V AC, 24V AC/DC E Bhp, пр hp, hp 1.7Hx2.8WXx .5'D RIB2401D 2ETA3 
DPDT 208 to 277V AC, 24V AC/DC = hp, “hp “hp, р 1.7Hx2.8Wx1.5'D RIB2402D 2ЕТА4 
3) SPST, SPDT 10 to 30V AC/DC 3 Relays Were. hp "w %hp 4.0Hx4.0Wx1.8'D  RIBL3C 2ЕТА1 
3) SPST, SPDT 10 to 30V AC/DC 4 Relays Wer. %hp 6% %hp 4.0Hx4.0Wx1.8'D  RIBLAC 2ЕТА2 
2) SPDT 10 to 30V AC/DC, 120V AC 2 Relays Ter. р 176% %hp 2.3Hx3.2Wx1.8'D  RIBU2C  2ERZ6 
Functional si (2) SPDT 10 to 30V AC/DC, 208 to 277V AC 2 Relays 161,5 пр rm %һр 2.3'Hx3.2Wx1.8'D_ RIBH2C 2ЕҢ27 
ы ilot Du 
Devices, Inc S 120/208 to 277V AC, 24V AC/DC Override Switch Thp - 2/Hx3.2Wx1.8D НІВ24215В 21GP32 
А SPST 120V AC, 24V AC/DC Override Switch 1hp = 23'Hx32Wx1.8D RIB2401SB_2ETA7 
RIB Relay ina Box SPST 208 to 277V AC, 24V AC/DC Override Switch Thp = 2.3°Hx3.2Wx1.8'D RIB2402SB_2ETA8 
SPDT 720/208 to 277V AC, 24V AC/DC = 1hp E 239Hx32Wx1.8D АІВ2421В 21GP31 
= NEMA 1 enclosure with SPDT 120V AC Dry Contact Relay 1hp = 23Hx32Wx1.8D ВІВО1ВОС 21GP41 
pu i EYAD SPDT 120V AC, 24V AC/DC — 1hp = 23Hx32Wx1.8D АІВ24018 5LE36 
уз" NPT nipple, except % SPDT 208 to 277V AC Dry Contact Relay {hp = 239'Hx32Wx1.8D НІВ0280С 21GP42 
on 2ERZ6 and 2ERZ7 SPDT 20810 277V AC, 24V AC/DC = hp = 27Hx32'Wx1.8D  RIB2402B 51Е37 
= General purpose; ready to install DPD 24V AC/DC — 1hp 2 hp 23'Hx3.2'Wx1.8'D АІВ24Р 2ЕТА9 
» LED indicators DPD 120V AC = Thp 2 hp 4.0Hx4.0Wx1.8'D БІВОІР 2ЕТСІ 
А DPD 208 to 277V AC E Th 2h 40Hx40Wx1.8D  RIBO2P 2ЕТС2 
= 16" leads DPD 480V AC = Th 2h 4.0Hx4.0Wx1.8'D  RIBOJP  2ETC3 
irad: i 17 3Р5 24V AC/DC E Th 2h 4.0Hx4.0Wx1.8'D RIB243P_21GP33 
bile: 4. сой ШАГА i 3PS 120V AC = Th 2h 4.0°Hx4.0'Wx1.8'D  RIBOI3P 21GP34 
enable 1 relay to replace many differen 3PS 208 to 277V AC = Th 2h 40Hx40Wx1.8D  RIBO23P 21GP35 
types of relays. Easy to mount. Use for 3PS 480V AC — Thp 2hp 40Hx40Wx1.8'D  RIBO43P 21GP36 
controlling high-voltage appliances with шин - 120V AC Thi 2h 40'Hx40Wx1.8D НІВ01Р30 21GP39 
low-voltage signals, such as exhaust DPST 208 to 277V AC — Th 2h 40'Hx4.0Wx1.8'D RIBO2P30 21GP40 
fans, vacuums, and motors. UL and DPD 12V AC/DC = ih 2h 23'Hx32Wx1.8D  RIBI2P30 21GP37 
C-UL Listed. DPD 24V AC/DC E ih 2h 229'Hx3.2Wx1.8D  RIB24P30 21GP38 
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АС 
Current Sensors 


Solid-state adjustable current switch is self-powered and able to sense current 
and provide output above and below setpoint. Suitable for applications such as 
jam detection, overload prevention, and critical loads. 


1NC 1NO 
Core Sensing Status Mfr. Item Mfr. Item 
Type Атр Range Indicator Model No. Model No. 
Solid 1.00 їо 150.00А LED ECSNOASC 39Ғ063 
1.00 to 150.004 ІРО ECSNOFSC 39Ғ065 
Split 1.75 to 150.00А LED ЕСЅМОАЅР 39Ғ068 
1.75 to 150.004 LED ЕС5МОҒӨР 39F066 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Relays 
Universal AC Dayton} 
(В arorroncs paren Schneider 
urrent ensors тег & Controls Electric 
Sensors detect locked rotor, loss of current, open heater, or lamp load. Dayton and Schneider models feature 
Switch-selectable overcurrent or undercurrent sensing. Toroidal sensor has 0.36" through hole on Dayton models. 
Contact Input Contact Trip Trip Electrical Mfr. Item 
Amps Voltage Form Point Delay Connection Model No. 
Airotronics 
1.00A 3 to 50VDC 1NO Adjustable 3.00 to 45.00A 0.30 sec Quick Connect Tabs — HCSDC045A 21Е016 21EU16 
1.004 Self Powered 1NO Adjustable 6.00 to 30.00A 0.30 sec Quick Connect Tabs — HCSDC030A 21Е015 
00А Self Powered LED Adjustable 1.00 to 20.004 None Wire Leads CSW/LED 21EU14 
ауіоп 
10.00А 24VAC SPDT Adjustable 2.00 to 20.00A 0.5010 50 sec Quick Connect Tabs 66054 66054 
10.00A 24VAC SPDT Adjustable 5.00 to 50.00A 0.50 to 50 sec Quick Connect Tabs 15V826 15V826 
10.00A 120VAC SPDT Adjustable 2.00 to 20.00A 0.50 to 50 sec Quick Connect Tabs 66055 66055 
10.00A 120VAC SPDT Adjustable 5.00 to 50.00A 0.50 to 50 sec Quick Connect Tabs 15V827 15V827 
10.00A 240VAC SPDT Adjustable 2.00 to 20.00А 0.50 to 50 sec Quick Connect Tabs 60057 6057 6C054 
10.00A 240VAC SPDT Adjustable 5.00 to 50.00A 0.50 to 50 sec Quick Connect Tabs 15V828 15V828 
15.00A — 24 to 240VAC SPDT Adjustable 0.10 to 1.00А 0.10 to 10 sec Terminal Strip 1EJF3 1EJF3 
15.00A — 24 to 240VAC SPDT Adjustable 0.20 to 2.00A 0.1010 10 sec Terminal Strip 1EJF4 TEJF4 
15.00A 24 їо 240VAC SPDT Adjustable 0.50 to 5.00A 0.10 to 10 sec Terminal Strip 1EJF5 1ЕЈЕ5 
15.00A 24 to 240VAC SPDT Adjustable 0.80 to 8.00A 0.10 to 10 sec Terminal Strip 1EJF6 1bEJF6 
Macromatic 
10.004 24VAC SPDT Adjustable 0.10 to 10.00A 0.1010 10 sec Terminal Strip CAPTOADO8 485Ң28 
gi 00A 120VAC SPDT Adjustable 0.10 to 10.00A 0.1010 10 sec Terminal Strip CAPTOADG2 485Ң27 
0.40A 30VAC/DC 1NO Fixed 0.25A Less than 1 sec Terminal Strip RIBXKTF 21AJ42 --- 
0.40А 30VAC/DC {NO Fixed 0.25A Less than 1 sec 16 in Wire Leads RIBXKF 21AJ44 
0.40A 30VAC/DC 1NO Fixed 0.35A Less than 1 sec Terminal Strip RIBXGTF 21AJ45 ume. 
0.40A 30VAC/DC 1NO Adjustable 0.75 to 150.00A — Lessthan 1 sec Terminal Strip RIBXGTA 21АЈ46 ^. oe 
0.40A 30VAC/DC 1NO Fixed 0.35A Less than 1 sec 16 in Wire Leads RIBXGF 21AJ47 & < — 
0.80A 30VAC/DC 1NO Adjustable 0.50 to 150.00A — Lessthan 1 sec Terminal Strip RIBXKTA 21AJ43 У 
1.00А 120VAC 1NO Fixed 0.50A Less than 1 sec Terminal Strip RIBXGHTF 21AJ48 TU c ! 
1.00A 120VAC 1NO Fixed 0.50A Less than 1 sec 16 in Wire Leads RIBXGHF 21AJ49 “ = ғ 
Schneider Electric M 5 
15.00A — 24to 240VAC SPDT Adjustable 0.10 to 1.00А 0.1010 10 sec Terminal Strip 841CS1-UNI — 6CWUO is е 
15.00А 2410240УАС SPDT Adjustable 0.20 to 2.00А 0.1010 10 sec Terminal Strip 841CS2-UNI — 6CWU1 6CWUS3 = 
15.00A 2410240УАС SPDT Adjustable 0.50 to 5.00A 0.1010 10 sec Terminal Strip 841CS5-UNI — 6CWU2 9 
15.00A — 24to 240VAC SPDT Adjustable 0.8010 8.00A 0.1010 10 sec Terminal Strip 841CS8-UNI — 6CWUS 
1-Phase Voltage Sensing Relays а 
= Field adjustable for pull-up and dropout Solid-state sensor works as ап overvoltage ог bá Шш... 
= LED status indicators undervoltage detecting relay to prevent equipment 175270, 
= 0.1- to 10-sec. activation delay burnout and offer brownout protection. | % P 
Contact Ap e Ж 
Input = Contact Amp Ratin Pick-Up Base Mfr. Item ^ Із 1 
Voltage — Form (Resistive) Range Drop-Out Range Туре Socket Model No. к. 3 ¥ 
12VDC DPDT 10 9io15VDC 71014VDC Octal  5X852, ÍEGP3, 1EGP5 —VAKPOT2D 451/06 " + Щ а 
24VDC DPDT 10 181030VDC 141028706 Octal 5X852, 1EGP3, TEGP5 — VAKPO24D —45LV07 1 ЧЕ Жж 
120VAC SPDT 15 8010 150/ AC 30% їо 95% DIN Rail - VWKE120A 23М/46 ш! ш Ж 
120VAC DPDT 10 90to150V AC  6810142V AC Octal 5X852, 1EGP3, TEGP5 — VAKP120A 45108 с жо 
240VAC SPDT 10 180 to 300V AC 13510285V AC Octal 5X852 VAKP240A  45LV09 
240VAC — SPDT 15 160t0276V АС 30% їо 95% — DIN Rail — VWKE240A 23М/47 23NV46 45LVO9 
3-Phase Line Monitors/ Davtont 
" y Scbneider кон 
Phase Failure Relays кеске — 
1 Automatic reset Input Contact Voltage Mfr. Item 299922| 
a LED indicator signals Voltage Form — Unbalance Socket Brand Model No. cous - 
519 190 to 500VAC SPD 21010 5Х852 Dayton PMPU-B18  31EE08 
normal operation 19010 500VAC SPD 21010 5Х852 Macromatic PMPU 5WMJ3 
КАМ 190 to 500VAC SPD 6 5X852 Dayton PMPU-FA8B18 31EE09 TES 
= Wye or della 3-wire hookup 19010 500VAC SPDT 65852 Macromali — PMPU-FAB 6MPP2 LIIS 
Units protect against phase loss, 190 to 500/АС SPDT — 5X852 Масготайс PCPU 45LU83 E 
190 to 500VAC DPD — — Macromatic PMDU 45LU85 
phase unbalance (except SWMJ4, -508 to 480VAC — SPD a — Schneider Electric RNI17TAOO 124827 - 
5WMJ5, and 5WMJ6), phase rever- 20810 480VAC_ SPD <1 — Schneider Electric — RM17TEO0 12М828 Ф " 
j 208 to 480VAC ПРО 2 -- Schneider Electric ^ RM35TF30 — 12N826 a 5 
sel, and undervoltage. Adjustable 208VAC SPD — 5X852 Масготаїс PAP208  5WMJ4 < 
undervoltage setting. 12828 and 240VAC s SPDT — 5X852 Мабготайс PAP240  5WMJ5 g pores" 
5WMJ3 also detect overvoltage. 480 to 600VAC SPD = 5X852 Масготаїс PMP575 45184 
ene 9 48010 600VAC ПРО — — Macromatic PMD575 45186 5WMJ3 12N826 
480VAC SPDT = 5X852 Масготайс PAP480 —— 5WMJ6 
Alternating Relays - 
= Octal Base Relays alternate the operation of 2 loads, sharing their run time. Selector switch allows 
= LED status alternating or individual operation of either load. Dual-stage load capacity permits Р 
indicators simultaneous operation of 2 motors, solenoids, compressors, pumps, valves, or heaters. Dayton 6MPN9 


The relays return to load "A" after power outage. UL Recognized and CSA Certified. 


COIL VOLTS 
24V AC 120V AC 240V AC 
Contact Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item | E 
Form Pins Socket Amps X Brand Model No. Model No. Model No. Bi. os 
SPDT 8 5X852 10  Macromatic — — | ARPi20A6R 6MPP1 = - I 
DPDT Cross-Wired 8 5Х852 10  Macromatic|ARPO24A3R 6МРМ8 | ARP120A3R 6МРМ9 | ARP240A3R 6MPPO 
DPDT Cross-Wired 8 5X852, 1EGP3, TEGP5 10 Dayton 686051 6C051 |  6C052 60052 66053 60053 
H [MACROMATIC | A re- 
Pump Seal Failure Relay v Mns | 
= 8-pin octal base » LED status indicator Designed to monitor shaft seals in submersible pumps, : 
veli Switch Мас un. p and to provide an early warning of seal leak. 5WMJ7 is | 
oltage ype mps ode 0. А T р i is n 
120VÀC SPDT 10 SFP120A100 — SWMJ7 a single-channel unit, and 5WMJ8 is a dual-channel unit 


120VAC (2) SPNO 10 SFP120C100 5М/МЫ8 capable of monitoring 2 pumps. 
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Relays Details on page A1. 
Time-Delay Relay Selection Guide 
Function n Dayton 
Description of Time Delay Operation Operation Timing Periods Code $2 Í* 
4 С une 
ON DELAY: When power is APPLIED to the coil, the ON DELAY Power [Оп Оп Оп! On| 0 d: 234 ашы. 
timing period begins. The contacts do not transfer at this time. At ө 2 
the end of the ON DELAY time period the contacts transfer, either 
connecting (normally open contacts) or disconnecting (normally 1 
closed contacts) the load. The contacts stay in the transferred Load |08 Оп Оп 0п 0 
state until power is REMOVED from the coil. They then return 
to their original state and the unit is ready for a new cycle. 
6A857 21EW83 21EP67 
OFF DELAY |: Power is applied to the coil at all times. Upon Power (Оп Оп[Оп[Оп| On 
CLOSURE of the start switch (a "dry" external contact), the Switch |0! On| 0п Off) 0: 
contacts transfer, either connecting (normally open ontadis) 
or disconnecting (normally closed contacts) the load. When f А. 
the start switch is OPENED, the OFF DELAY timing period Load Іон On оп!оп о 2 pavon а AIROTRONICS 
begins. The contacts stay in the transferred position until eh Шш fines ont 
the OFF DELAY timing period ends. They then return to their 
original position and the unit is ready for a new cycle. | Encapsulated Time-Delay Relays 
OFF DELAY II: Power is applied to the coil at all times. Upon the Power |On|OnjOn|On| On id- i ice li i inte- 
МАКЕ and RELEASE of the start switch (a 'dry' external contact), — Switch Ofl Оп Off ORTO Solid-state technology provides along service life, reducing mainte 
the OFF DELAY timing period begins and the contacts transfer, ther 3 nance costs and production loss due to downtime. 4" quick-connect. 
connecting (normally open contacts) or disconnecting (normally қ 
closed contacts) the load. When the timing period ends, the contacts Lad Off Off On| On| O Functi Pi Contact A uM pier Чет 
return to their original position and the unit is ready for a new cycle. Solid-State Output tale mps oltage ange 0. 
INTERVAL DELAY: When power is APPLIED to the coil (the start — Power [On[On[On[On|O 5 SPSTNO fA 24-240VAC 0.50 sec.-10.00 sec. 6A857 
switch must be jumped in multifunction timers), the INTERVAL 5 SPSTNO 1A 24-240/46 3.00 ес.-60.00 вес. 6А858 
timing period begins and the contacts transfer, either connecting 5 SPSTNO 1A  24-240VAC 15.00 ѕес.-300.00 ѕес. 6A859 
(normally open contacts) or disconnecting (normally closed 4 Off Delay 5 SPSTNO 1А 24VAC 0.05 ѕес.-1.00 sec. ӘММІ4 
contacts) the load. When the INTERVAL timing period ends, the Load |On|On Off| Off| 0 5 SPSTNO 1A  12-125VDC 0.05 ѕес.-1.00 sec. 5WML7 
contacts return to their original position. The unit resets when power 5 SPSTNO ЛА  12-125VDC 0.50 ѕес.-10.00 вес. 5WML8 
is removed from the coil, making the unit ready for a new cycle. 5 SPSTNO 1A  12-125VDC 3.00 sec.-60.00 вес. 5WML9 
7 24-240VAC/12- ғ 
CYCLE SHOT (EQUAL TIME OFF/ON): Upon application of Power |On[On[On]On] On mele MA 4810 Юа soe LOU SES. полов 
power to the timer, timing starts. The output relay is OFF for the Switch |Off| Off ОН On Оп 7 24-240VAC/12- Е 
settime апа then ON for the set time for 1 cycle only. The timer Load Іон On онон о 5 On Dela 2 SPSTNO 1A 48VDC 0.25 sec.-5.00 sec. 2A560 
is reset when power is removed or a reset input is applied. l 2 i y 2 SPST-NO 1A 24:240МА012- (50 sec-10.00 sec. 2A561 
48VDC А D Е 
REPEAT CYCLE (EQUAL ON AND OFF DELAY TIME PERIODS): Power [On] Оп Оп! On] On 7 24-240VAC/12- ы 
When power is APPLIED to the coil, the OFF time period is initiated; 2 SPSTNO 1A 48VDC 3.00 sec.-60.00 sec. 2A562 
the contacts do not transfer. At the end of the OFF time period, the Relay Output, Airotronics 
ON time period begins. The contacts transfer, either connecting 6 6 SPDT 10А 120VAC 1.00 sec.-100.00 sec. 21EW97 
(normally open contacts) or disconnecting (normally closed Load |08 On |011 On| Off Interval/Watchdo 6 SPDT 10A 24VAC 1.00 sec.-100.00 sec. 21EW98 
contacts) the load. At the end of the ON period, the contacts transfer 0-6- SPDT 10А  24-28VDG 1.00 sec.-100.00 sec. 21ЕМ/99 
and the cycle continues until power is removed from the coil. 6 SPDT 10A 12VDC 1.00 sec.-100.00 sec. 21EX01 
19-265VAC/10- 
REPEAT CYCLE (INDEPENDENT ON AND OFF DELAY TIME Power [On[On[On|On] On 2 SPST-NO ЛА “зәрүр 20.01 56с.-102.30 sec. 21EW87 
PERIODS): When power is APPLIED to the coil, the ON 19-265VAC/10- 
period is initiated by contact transfer (normally open contacts 7 On Delay 2 SPSTNO ЛА ““4oqypc 1:00 ес.-1023.00 sec. 21EW88 
close, normally closed contacts open). At the end of the " " = 
OFF period, contacts release and the ON period begins. The Load |On|Off 0п Off) On 2 spst-no 1А 19 a E 21EW89 
cycle continues until power is removed from the coil. 6 SPDT 10A 190VAC 010 sec.-1023 min. 21EW77 
On Delay, Off ; = i 
SIGNAL INTERVAL/OFF DELAY: Power is applied to the coil at Power [On[On]On[On] On Delay, 1-Shot, —0— а — ee min. EIE 
H 1 VIL H 6 SPDT 10А 24VAC 0.10 sec.-1023 min. 21EW79 
all times. Upon CLOSURE of the start switch (a "dry" external Switch Оп On| Off) Off 0 Interval, Reset —5—  SBDT- 10A ЕРІНІҢ 0-10 sec.-1023 min 23EWBO 
contact), the INTERVAL cycle begins; the contacts transfer, either 1-Shot/Watchdog & — SPDT 10A “ҮС 040 sec -1023 min 1EW81 
connecting (normally open contacts) or disconnecting (normally 8 On Delay Of & — SPDT 10A 120VAG 100sec-100 min. 21EW82 
closed contacts) the load. At the end of the INTERVAL cycle, n Delay, АЛ) 580.- ТІЛУ min. 
; Load {On 0п 0п Off} O Delay 1-ShotOn 6 SPDT 10A 230VAC 1.00 sec.-100 тіп. 2ТЕМ/83 
the OFF DELAY cycle begins and the contacts stay transferred Make. | 10 ! 
until the OFF DELAY cycle ends. The contacts then return to pid pate, n, 6 ӨРТ 10A ОАО 1.00 ѕес.-100 min. 21ЕМ/84 
their original positions and the unit is ready for a new cycle. 1-Shot On Break, 6 — SPDT 10A  — 12VDC 1.00 sec.-100 min. 2TEW85 
Rp ia 
SIGNAL ON DELAY/OFF DELAY: Power is applied to the coil at Power |On|On|jOn|On| On id А 
all times. Upon CLOSURE of the start switch (a "dry" external Switch [On| On Off| Off 0 Detay On Make wy 6 SPDT 10A 24/00 1.00 sec.-100 min. 21ЕМ/86 
contact), the ON DELAY cycle begins; the contacts do not transfer. Cycle On/Off Dala 
At the end of the ON DELAY cycle the contacts transfer, either y y 5- SPDT 10A 120VAC 0:10 s6c.-102.30 sec. 24EW91 
connecting (normally open contacts) or disconnecting (normally 9 5- SPDT 410A 190740 — 1.00 sec 1023.00 sec. 21EW92 
closed contacts) the load. Upon RELEASE of the start switch, Load |08 0п 0п 08/0 DT—1 - EA эво. EW: 
the OFF DELAY cycle begins; the contacts remain transferred. Repeat Cycle 5 SPDT 10A 24VAC 0.10 sec.-102.30 sec. 21EW93 
At the end of the OFF DELAY cycle, the contacts return to their 5 5РОТ 10A 24VAC Т.005ес.-1023.00 sec. 21EW94 
original positions and the unit is ready for a new cycle. 5 5РОТ 10A 12/00 0.10 ѕес.-102.30 sec. 21ЕМ/95 
5 SPDT 10А 12VDC 1.00 sec.-1023.00 sec. 21ЕМ/96 
POWER OFF DELAY: When power is APPLIED to the coil, Power [On[On|[On[Off| Off Repeat Cycle 7 24-240VAC/12- i 
the contacts transfer, either connecting (normally open Equal Time ? aber ЫДЫ; 48VDC Fixed SU e0. _ ZIEW90 
contacts) or disconnecting (normally closed contacts) the Relay Output, Macromatic 
load. When power is removed from the coil, the OFF DELAY 10 On Delay, Off 24-240VAC/12- | 
timing period begins; contacts remain transferred. At the Load (Оп Оп Оп Оп} Of Delay, Interval, 9 РОТ 10А 125VDC 0.10 sec.-100 min. 21ЕР67 
end of the OFF DELAY cycle, the contacts return to their 1-Shot 
original positions and the unit is ready for a new cycle. Repeat Cycle 
Equal Time, 24-240VAC/12- 2 A 
WATCHDOG (RETRIGGERABLE SINGLE SHOT): Upon application ^ Power [On|OnjOn|On| On Watchdog, 1-Shot 9 SPDT 10А © 10у 0.10 зес.-100 тіп 21EP68 
of input voltage, the time delay relay is ready to accept trigger Switch (Off On Off Off) On Falling Edge 
signals. Upon application of the trigger signal, the relay is Repeat Cycle 
energized and the preset time begins. At the end of the preset 11 Independent On ANAA 
time, the relay is de-energized unless the trigger signal is closed an elay Time - - Y А 
and opened prior to time out (before preset time elapses). Load |Off On 0п Off) On Periods, Delayed 7 SPDT 10A © тург 0.10 sec.-1000 тіп. 21EP69 
Continuous cycling of the trigger signal at a rate faster than Interval, Triggered 
the preset time will cause the relay to remain energized. Delayed Interval 
* See this page for operating function information. 


Dayton} Schneider 


Extended Time-Delay Relays G Electric 


SCHNEIDER 
Contact Min. Max. DAYTON ELECTRIC 
Base Contact Amp Rating Operating Socket > CHOOSE: Time Time Item Item 
H7851 Pins Туре Form (Resistive) Functions — Codet Coil Volts Setting — Setting No. No. 
On Delay 
8 Square — DPDT 5A 1 Q 12V DC; 24V AC; 24V 0.10 sec.  100hr H7851 H7849 
14 Square — 4PDT 3A 1 G DC; 120V АС; 240V AC 0.10 ѕес.  100hr. H7850 H7848 
1 See page 216 for sockets. 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Relays 


D] savane | ў И 
о E: T*N omrone Schneider  Autonics. 
Multifunction Time-Delay Relays 


Contact Min. Max. 
Contact Amp Rating Function Socket > CHOOSE: Time Time Item 

Function Pins Form (Resistive) Code* Codet Coil Volts Setting Setting Мо. 

Dayton 
1234 __ 

On Delay, Interval On, Flasher (Off First), Flasher (On First), Off Delay, 6 SPD 15A 6,8,9 12 to 240V AC/DC 0.1 sec. 240hr. 31EE11 
Single Shot, On/Off Delay, Latching Relay, Pulse Generator, Watchdog 9 DPD 15A 12.3. — {2to240V AC/DC 0.1 sec. 240hr 31EE12 
On Delay, Interval On, Flasher (Off First), Flasher (On First), Off 
Delay, Single Shot, Watchdog (Retriggerable singe Shot), Single 1,2,3,4, 
Shot (Falling Edge), Triggered On Delay, Repeat Cycle ( (o First), 8 SPD 10A 5, 6, 7, A 120V AC/DC 50 msec 10,230 hr. 31EE10 
Repeat Cycle (On First), Delayed Interval, Triggered Delayed 8, 9, 11 


Interval, On/Off Delay, Single Shot/Flasher, On Delay/Flasher 
On Delay, Interval On, Off Delay, Single Shot, Flasher 


(Of First}, Flasher (On First), OOF Delay, Single Shot 11 DPD wa d 12V DC; 24V AC/DC; 
1 


120V AC; 240V AC 


w 


0.05 sec. 999hr. H7785 
alling Edge, Watchdog, Triggered On Delay 


,2,4,5, 
On Delay, Off Delay, Interval Delay, Cycle 1 Shot, Repeat 8 SPD 12А 6, 8,9 A 1210240V AC/DC 0.1 вес. 9990 hr. 1EJN7 
Cycle, Signal Interval/Off Delay, Signal On Delay/Off Delay 11 DPD 12A 12.4.5, B 1210240V AC/DC 0.1 ѕес. 9990hr 1EJNG 
Eaton 
8 DPD 10A 1,2,3,4 A 24V AC/DC; 120V АС 0.1 вес. 600г H7786 
ON Delay, Interval, Cycle (Off First), Cycle (On First) 11  DPD 10A 1,2,3,4 C 24V AC/DC 0.1 sec. 600hr. H7784 
11 DPD 10A 1,2,3,4 В 120/ АС 0.1 sec. 600 hr. H7784 
ON Delay (Voltage Controlled), OFF Delay (with Control Input), Single 89,104 
Shot Leading Edge (Voltage Controlled), Symmetric Pulse Generator 8 SPD ВА 1 Others 2410 240V AC/DC 0.5 ѕес. 1000: 20XF98 
Macromatic 
On Delay, Interval On, Flasher(Off First), Flasher(On First), 6 SPD 15A КЕЗІ — 12to240VAC/DC 0.1 ѕес. 240hr. 23NV42 
Off Delay, Single Shot, On Delay/Off Delay, Latching 124 
Relay, Pulse Generator(Pulse=0.5 Sec.),Watchdog 9 DPD 15A 69 11 — 12to240VAC/DC 0.1 sec. 240hr. 23NV43 
On Delay, Interval On, Flasher (Off First), Flasher (On First), 
Off Delay, Single Shot, Watchdog, Single Shot (Trailing Edge), 1,2, 3,4, 24V AC/DC: 120V 
Triggered On Delay, Repeat Cycle (Off First), Repeat Cycle 8 SPD 10A 5, 6, 7,9, A AC/DC: 240V AC 50 msec 10,230 hr. H7781 
On First), Delayed Interval, Triggered Delayed Interval, On + 8 Others й 
elay/Off Delay, Single Shot-Flasher & On Delay/Flasher 
Omron 
On Delay, Interval Delay, Cycle 1 Shot 8 DPD 5A 14,56 A 2410480А/2 005 sec. 300 hr. H7806 = 
24V AC; 120V AC; ; = 
On Delay, Interval Delay, Repeat Cycle Equal On/Off Times 8 DPD 5A 1,46 К 200 to 240v АС” 0-1 ес. 10 тіп. H7793 | 
14  4PD 3A 1,4,6 G 120V AC 0.1 sec. 10min. 4КМ17 | 
On Delay, Interval Delay, бра Cycle Equal 100 to 125V DC, 1 
On/Off Times, Cycle 1 Sho 8 DPD 5A 1,4,5,6 A 100 to 240V AC 0.05sec. 300hr. H7806 ү 
On Delay, Off Delay 1, Off E 2, Interval Delay, 
Cycle 1 Shot, Repeat Cycle Equal ООН Time, Signal 11 SPD зА 2254 в MOTO gis. 9990 hr. 1A983 
Interval/Off Delay, Signal On Delay/Off Delay Шалы 
8 DPD 5A 10 A 120V AC 0.05 sec. 12sec. 60759 
Power Off Delay 8 DPD 5A 10 A 120V AC З вес. 12 тіп. 2M36 
Repeat Cycle 8 DPD 5A 7 A 10010 125000, 0.05sec. 30hr 24179 
Schneider Electric 
On Delay, Off Delay, Interval Delay, Cycle 1 Shot, Repeat Cycle 11  DPD 12A 1,2,4,5,6 B 12 to 240V AC/DC — 0.1 sec. 9990hr. 6AGT7 
On Delay (Power On), Repeat Cycle (Starting Off), Interval (Power On) 8 DPD 12A 1,2,4,5 A 12 to 240V AC/DC 0.1 sec. 9990 hr. 6CXD1 
On Delay (Power On), Repeat Cycle (Starting Off), Interval 
Power On), Off Delay (S Break), Retriggerable One Shot, 
epea Oe (Sering 0) On), Pulse Generator, One Shot, On/ 8 SPD 12A 1,2,4,5 A 12 їо 240V AC/DC 0.1 sec. 9990hr. 6CXDO 
Off De ake/Break), ), Memory Hold (S Make) 
Square D 
24V AC/DC; 120V 


Off Delay, On Delay, Interval, One shot, Repeat Cycle 11  DPD 10A 1,2,4,5,6 B AC: 240V AC 0.05 sec. 999 min. H7788 
* See page 222 for timing functions. T See page 216 for sockets. 


Contact Min. Max. | DAYTON | MACROMATIC 
Base Contact Атр Rating Operating Socket P CHOOSE: Time Time Item Item PN 
Pins Type Form  (Resistive) Functionst  Codet Coil Volts Setting Setting No. No. Dayton БМА 
Interval On b 4 
ТТЕ Е ЕЕ 
12V DC; 24V AC/DC; .60 sec. Sec. 
8 Octal DPDT 10А f ^ 420V AC/DC; 240V AC 1.80 sec. З тіп. | H7820 | H7795 
3.00 sec. 5min. | H7821 H7796 
Off Delay 
0.10 sec. 10 ѕес. | H7824 H7797 
Я . _0.60 sec. 60 ѕес. | H7800 H7801 
11 Octal DPDT 10A 2 в e e ACDC: 180зес 3min: | H7826 | H7802 
$ 3.00 sec. 5min. | H7827 H7803 
9.00 sec. 15min. | H7825 H7804 
On Delay 


0.01 sec. 1 sec. | H7805 — 
0.05 sec. 5566. | H7808 H7829 
T E m ar EET 
120V AC/DC; 240V АС - 3 
7 0.60 sec. 60 sec. | H7816 H7831 
8 Octal ОРОТ 10A 1 A 1.80 sec. 3min. | H7815 H7832 
3.00 sec. 5 тіп. | H7823 H7833 
12V DC; 24V AC/DC; ; 
120V AC: 240V AC 9.00 sec. 15min. | H7813 = 
12V DC; 24V AC/DC; 9.00 sec. 


120V AC/DC; 240V AC To min. | = Н7834 
Power Off Delay (True Off Delay) 
12V DC; 24V AC/DC; : 
8 Octal ОРОТ 10A 10 A оС дүр 005sec. 30min. | H7807 | H7840 
Repeat Cycle (On First) 
0.10 sec. 10sec. | H7812 H7835 
` . _0.60 sec. 60 ѕес. | H7819 H7836 
8 Octal DPDT 10А 7 A DCN ACDC 180 sec. 3 min. | H7817 | H7837 
; 300sec. 5min. | H7818 | H7838 
9.00sec. 15 тіп. | H7814 | H7839 


1 See page 222 for timing functions. # See page 216 for sockets. H7812 H7840 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 223 


ELECTRICAL 
Logic Relays 
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Details on page A1. = E 
Logic Relays and Extension Modules Sebueider 


= 16 counters and timers 

= Integral display 

Expandable design allows users to manage a simple 
automation system with multiple inputs and outputs, 
without the need for a complex programmable controller. 
6-button navigation allows direct programming in any 

of several computer languages. Compact, space-saving 
design. Extension modules add inputs and outputs to 


customize systems for specific needs. Programming 
software 1CNL6 and PC connection cable 1CNL7 permit 
uploading programs from a PC, directly to multiple 
relays. Use for small machinery and supplemental large 
machinery automation systems, lighting management, 
security systems management, and HVAC management. 


24V DC 100 to 240V AC 24V AC 
No. of No. of Mfr. Item Item Item 
Inputs Outputs Ww H D Model No. No. No. 
Relay Output 
6 2.8 in 4.24 in 2.34 in SR2D101 2GNK4 2GNL4 — 
12 8 4.91 in 4.24 in 2.34 in SR2E201 2GNL1 — — 
Relay Output with Clock 
8 4 2.8 in 4.24 in 2.34 in SR2E121 2GNK7 2GNL7 = 
12 8 4.91 in 4.24 in 2.34 in SR2E201 — 2GNN1 — 
Relay Output with Display 
12 8 4.91 in 4.24 in 2.34 in SR2A201 2GNH3 2GNJ7 — 
6 4 2.5 in 3.5 in 3.9 in SR2A101 — 1CNL2 — 
Relay Output with Display and Clock 
6 4 2.8 in 4.24 in 2.34 in SR3B101 2GNN5 2GNR8 2GNR1 
8 4 2.8 in 4.24 in 2.34 in SR2B121 1CNL1 1CNL3 2GNJ3 
12 8 4.91 in 4.24 in 2.34 in SR2B201 2GNH6 2GNK1 2GNJ5 
16 10 4.91 in 4.24 in 2.34 in SR3B261 2GNP4 2GNT2 2GNR4 
Transistor Output with Display and Clock 
6 4 2.8 in 4.24 in 2.34 in SR3B102 2GNN9 — — 
1616 8 4 2.8 in 4.24 in 2.34 in SR2B122 2GNG9 = — 
12 8 4.91 in 4.24 in 2.34 in SR2B202 2GNH9 — — 
1617 16 10 4.91 in 424 in 2.34 in SR38262 | 2GNP7 — - 
Discrete Inputs/Outputs Extension Modules, For Use With SR3B Series Above 
2GNW5 4 2 SR3XT61 2GNT8 2GNU5 2GNU2 
6 4 SR3XT101 1CNL4 2GNV2 2GNU8 
2GNW8 8 6 SR3XT141 2GNV5 1CNL5 2GNV8 
Analog Inputs/Outputs Extension Module, For Use With SR3B Series Above 
2GNX2 2 2 SR3XT43 | 2GNW2 — — 
1618 Communications Extension Module, For Use With SR3B Series Above 
0 0 SR3MBUO1 2GNT5 — — 


Programmable Relays E:T*N 


Easy to use Programmable Relays feature expandable design that allows you to manage a simple automation system with 
multiple inputs and outputs, without the need for a complex programmable controller. Compact, space-saving design with exten- 
sion modules that add inputs and outputs to customize systems for specific needs. They are also easy to connect via Ethernet or 
Profibus to other PLC's or automation systems. Use for small machinery and supplemental large machinery automation systems, 
lighting management, security systems management, and HVAC systems. 


No. of No. of Power Item 
For Use With Includes Inputs Outputs Req. Features No. 
Input/Output Module 
Easy E4 Control Relays Screw Terminals 4 4Relay 100 to 240V AC Easy E4 Expansion 1/0 55PK26 
Easy E4 Control Relays Screw Terminals 4 0 24V DC Easy E4 Expansion 1/0 55РК28 
Easy E4 Control Relays Screw Terminals 4 2 24V DC Easy E4 Expansion 1/0 55РК29 
Easy E4 Control Relays Screw Terminals 4 4 24V DC Easy Е4 Expansion 1/0 55PK30 
Easy E4 Control Relays Screw Terminals 4 4 12 to 24V DC Easy E4 Expansion 1/0 55PK32 
Easy E4 Control Relays Screw Terminals 8 8 Relay 100 to 240V AC Easy E4 Expansion 1/0 55PK25 
Easy E4 Control Relays Screw Terminals 8 8 24V DC Easy E4 Expansion 1/0 55РК27 
Easy E4 Control Relays Screw Terminals 8 8 12 to 24V DC Easy E4 Expansion 1/0 55РКЗ1 
LCD 
EasySoft PLC Software Screw Terminals — 4 Digital, 4 Digital or Analog 4 100 to 240V AC Diagnostic LED Display, Easy E4 Nano РІС. 55PK33 
EasySoft PLC Software Screw Terminals 4 Digital, 4 Digital or Analog 4 24V DC Diagnostic LED Display, Easy E4 Nano PLC — 55PK35 
EasySoft PLC Software Screw Terminals 4 Digital, 4 Digital or Analog 4 12t024V DC Diagnostic LED Display, Easy E4 Nano PLC — 55PK37 
No Display 
EasySoft PLC Software Screw Terminals 4 Digital, 4 Digital or Analog 4 100 to 240V AC Easy E4 Nano PLC 55PK34 
EasySoft PLC Software Screw Terminals — 4 Digital, 4 Digital or Analog 4 24V DC Easy E4 Nano PLC 55PK36 
EasySoft PLC Software Screw Terminals 4 Digital, 4 Digital or Analog 4 12 to 24V DC Easy E4 Nano PLC 55PK38 
Input Output No. of No. of Mfr. Item 
omnon. Voltage Type Amps Inputs Outputs W H D Model No. 
INDUSTRIAL AUTOMATION Expandable 
100 to 240V AC Relay 45A 6 4 2.75in 3.54in 22in ZEN-10C1AR-A-V2 2REN9 
Programmable 10010240V AC Rel 45А 12 8  482in3.4in 2.2in ZEN-20C1AR-A-V2 2REP7 
12t024V AC/DC Relay 300A 6 4  275in354in 22in ZEN-10C1DR-D-V2 2REP1 
Relays 12 to 24V AC/DC Transistor 30.0A 6 4 2.75in 3.54in 2.2in ZEN-10C1DT-D-V2 2ВЕР2 
12 to 24V AC/DC Transistor 30.0A 12 8  482in3.54in 2.2in ZEN-20C1DT-D-V2 2REP8 
= 56 timers and 17 counters OTT Relay 45А 6 4 2.75in 3.54іп 2.2іп ZEN-10C3AR-A-V2 2REP3 
n . А А el E -А- 
» LCD with calendar and clock 10010240VAC Relay 45А 12 8  482in354in 22іп ZEN-20C3AR-A-V2 2ҢЕРО 
Provide relay, timer, counter, and tim 12 to 24V AC/DC Relay 300А 6 4 2.75in 3.54 in 2.2in ZEN-10C3DR-D-V2 2REP4 
4 y (0 e 12 to 24V AC/DC Relay 300А 12 8  482in3.4in 2.2in ZEN-20C3DR-D-V2 2RER1 
Switch functions; easily programmable -With RS-485 Communication 
in ladder-view format. With weekly 100 to 240V AC Relay 45A 6 3 2.75in 3.54in 2.2in ZEN-10C4AR-A-V2_2REP5 
А | " 12t024V AC/DC Relay 300A 6 3  275in3.4in 2.2in ZEN-10C4DR-D-V2 2REP6 
and calendar timers, flexible mounting -Extension Modules 
expansion via 8-point 1/0 units, twin- 100-240VAC — Нау - 4 4 - - - ZEN-BETAR 2НЕН2 
i i i 12-24VDC Relay — 4 4 — — — ZEN-8E1DR 2RER3 
timer operation, and multilanguage 12-24VDC Transistor — 4 4 = = = ZEN-8E1DT  2RER4 
display. DC models have analog inputs. "Accessories 
For use in time-controlled and small- Support Software ZEN-SOFTO1V4 2ҺЕН5 
or Usg А e Ga ed Connecting Cable ZEN-CIFO1 2RER6 
scale applications such as lighting and Memory Cassette 7EN-MEOT 2RER7 
air conditioning. Battery Unit ZEN-BATO1 2RER8 
в Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Panel Meters 


red фа 


CUBA Series 
13C874 


ma mv т 


red ipa 


| ған 


red lon’ 
13D034 13D001 


Digital Panel Meters 


CUBS Series = NEMA 4X, IP65 rated 


13C888 i . " | Р 
Ye DIN cutout with LED display. 4.1" deep; screw terminal connection. 
ә 1 
° Power Input Display Mfr. Item 
red lion Reg. Range Digits — Excitation Model No. 
AC Current 
- ш и 115/230V AC 0 to 2AAC 3% — РАХШАОО 130032 
CUB Series Miniature Panel Meters —- = 15/230V AC 010 БААС 3% = PAXLITOO 130034 
oltage 
оа MENE БИЯ 7 - t 
i ; à , to = 
Backlight units require external power, typically 12/24VDC. AC Voltage/AC Current 
СОВА Series have 0.46"H (12mm) digits, a large display, and a NEMA 4X - we AC 0-300V AC/0-5AAC 5 = РАХН0000 130022 
front panel with a faster count rate and push buttons that can be displayed. 85 to 250V AC Programmable 6 12/00. РАХСК000 130016 
CUB7 Series have 0.35"H (9mm) digits with а МЕМА 4X front panel, and m 16 to ЕШ DC/24V AC Programmable 6 12VDC РАХСК010 130017 
; штеп 
faster count rate and push buttons that can be displayed. 115/230V AC 010 2ADC 3% = PAXLIDOO 13D033 
CUB5 Series have 0.46"H (12mm) digits, and are designed to include option | 06 тине — — 35 —— 
і i H 0 t/- 2 
cards for setpoints and communications. 115/230V AC 0 10 300V DC 3% --  PAXLVD00 130041 
m No.of Пет DC Voltage/DC Current 
Е Description Digits No. 85 to 250V AC +/-300V DC/ +/-2ADC 5 24V DC PAXD0000 130018 
Counter, CUB4 $епез | 18 to 36V DC/24V AC +/-300V DC/ +/-2ADC 5 24/06  PAXD0010 130019 
Electronic Counter, Backlit Red LCD 6 130874 | 5010 250V AC/22 to 250V DC. 0-200V DC/0-200mADC 5 24V DC РАХІА000 130025 
Electronic Counter, Backlit Red LCD 8 130877 Electronic Counter 
Electronic Counter, Backlit Yellow-Green LCD 6 136873 11 to 14V DC, 115/230V AC 25.000 8 9to17V DC PAXLC800 130028 
Electronic Counter, Васкії Yellow-Green LCD 5 130876 85 10 250V АС 34,000 6 12V DC  PAXCOO20 130001 
есігопіс Counter, 18 to 36V DC/24V АС 34,000 6 12/06. PAXC0030 130002 
Electronic Counter, LCD 8 130875 Electronic Counter Rate Meter 
Counter, Fit Standard 122 DIN Panel Cutout, Internal Lithium Battery Powered, CUB7 Series р 
l 50 to 250V AC/22 to 250V DC 25,000 6 24V DC AXLCRUO 13D030 
28VDC Max. Input, 10 KHz, Backlit Red LCD 8 136902 85 to 250V AC 34.000 6 TOV DG PAXI0020 130023 
28VDC Max. Input, 10 KHz, Backlit Yellow-Green LCD 8 13C901 18 amv DC/24V AC 34000 6 12V DC PAXI0030 130024 
28VDC Max. Input, 10 KHz, LCD 8 136903 Р 0 n 
50 to 250VAC/DC Input, 1 Hz, Backlit Red LCD 8 13C905 100855; TJA DE 
50 to 250VAC/DC Input, 1 Hz, Backlit Yellow-Green LCD 8 136904 85 to 250V AC EAE 5 18У ОС PAXDPOOO 130020 
5010 250VAC/DC Input, 1 Hz, LCD 8 130906 % OG 
Counter/Rate, CUB5 Series 18 to 36V DC/24V AC C рт, Abe. 5 18У ОС РАХОРО10 130021 
2 КНЕ ри, Заст Red/Green LUD Н iE 85 to 250V AC 0 to 50mADC 3% 24VDC PAXLCLOO 130029 
| " 85 to 250V AC 0-10V DC/0-20mADC 5 24V DC РАХР0000 130042 
ШЕ Sa m it Red LCD 7% — 136871 m: : © Ын АС 0-10V DC/0-20mADC 5 24VDC РАХР0010 130043 
H -! T 
VE TE ee Yew Green LCU se tacet | _115/230V AC/TO to 16V DC 25 KHz 6 91017/00 PAXLPTOO 130035 
DC Current, CUBS Series Rate 
0 to 200mADC Input, Backlit Red/Green LCD 5 130884 115/230V AC/10 to 16V DC 25 KHz 6 9to17V DC РАХІВ000 130037 
0 to 200mADC Input, LCD 5 136885 85 to 250V AC 34 KHz 6 12V DC PAXR0020 130044 
DC Process, CUB5 Series 18 to 36V DC/24V AC 34 KHz 6 12V DC РАХАООЗО 130045 
0 to 10VDC, 0 to 50mADC Input, Backlit Red/Green LCD 5 130886 Strain Gauge 
0 to 10/0С, 0 to 50тА0С Input, LCD 5 136887 85 to 250V AC +/-2V DC 3% 5VDC/10V DC PAXLSGOO 130038 
DC Voltage, CUBA Series . 85 to 250V AC 0-240mV DC 5  5VDC/10V DC РАХ50000 130046 
0 to 200V DC Input, Backlit Red LCD 3% 130880 18 to 36V DC/24V AC 0-240mV DC 5  5VDC/10V DC PAXS0010 130047 
0 to 200V DC Input, Backlit Yellow-Green LCD 3% 130879 Temperature 
0 to 200V DC Input, LCD 3% 130878 | 50 to 250V AC/22 to 250V DC C/RTD 5 24V DC — PAXLTOUO 130039 
Yi OQ DC Input Back Red/Green LCD 5 130898 ы ОАТ) Ы = STOO anaes 
д 18 to 36V DC/24V AC C/RTD 5 — РАХТ0010 130049 
0 to 200V DC Input, LCD 5 136899 Timer = і i 
Temperature, CUBS Series 85 to 250V AC Programmable 6 12VDC РАХТМ000 130050 
ЕП) три, Backlit Red/Green LCD 130520 1810 36V DC/24V AC Programmable 6 12VDC РАХТМ010 130051 
3 ; Universal Digital Input 
Thermocouple Input, Backlit Red/Green LCD 5 13084 | "59-250 AC/22-250V DC Universal 6/9 18VDC РАХ20000 180530 
ermocouple Input, LCD 5 136895 Ualvereall Process 
Timer, CUB5 Series қ z 7 
Preset Timer and Cycle Counter, Backlit Red/Green LCD 7 136893 си а кыш 0С Universal 5/3 18V DC PAX2A000 180529 
Preset Timer and Cycle Counter TCD 7 13896 | 0.2800 АС/29-2500 DC Uni 6/9  18VDC РАХ25000 186531 
Timer, Fit Standard 12 DIN Cutout, Internal Lithium Battery Powered, CUB7 Series PAX M А жолд niversa 
28VDC Max. Programmable Input, Times on High Input, Backlit Red LCD 8 136922 eter Accessories | 
28VDC Max. Programmable Input, Times on DIN Rail Pax Base Mount Kit BMK90000 12N115 
High Input, Backlit Yellow-Green LCD 8 130920 Fiberglass Enclsoure for 1 Pax Uni ЕМС5В000 130942 
28VDC Max. Programmable Input, Times on High Input, LCD 8 130924 Fiberglass Enclosure for 2 Pax Units . . ЕМС5С000 130943 
28VDC Max. Programmable Input, Times on Low Input, Backlit Red LCD 8 130921 Н5485 Serial Communications Output Card with Terminal Block, А5485 Output — PAXCDC10 130003 
28VDC Max. Programmable Input, Times on 8 13C919 Extended А5485 Serial Communications Output Card PAXCDC1C 13D004 
Low Input, Backlit Yellow-Green LCD with Dual RJ11 Connector, RS485 Output 
28VDC Max. Programmable Input, Times on Low Input, LCD 8 130923 RS232 Serial Communications Output Card with Terminal Block, RS232 Output__ PAXCDC20 130005 
50 to 250VAC/DC Programmable Input, Backlit Red LCD 8 130926 Extended RS232 Serial Communications Output Card PAXCDC2C 13D006 
50 to 250VAC/DC Programmable Input, Backlit Yellow-Green LCD 8 130925 with 9 Pin D Connector, RS232 Outpu . 
50 to 250VAC/DC Programmable Input, LCD 8 130927 PAXCDC DeviceNet Output Option Card, DeviceNet Output PAXCDC30 13D007 
Accessories for Use with CUB4, CUB5 Panel Meters PAXCDC MODBUS Output Option Card, RS485 Modbus Output PAXCDC40 13D008 
Plastic Enclosure For Single Units 130944 atl a ae Option Card with RJT1 PAXCDCAC 13D009 
Accessories for Use with CUB5 Panel Meters onnector, odbus Outpu 
CUB5 or MLPS DIN Rail Base Mount Kit 12N114 PAXCDC PROFIBUS-DP Communications Card, Profibus Output PAXCDC50 13D010 
CUB5 Single Relay Option Card, Form C Output 136889 PAXCDL Analog Output Plug-In Option Card, 0-20mA/0-10V Output PAXCDL10 13D011 
Dual Sinking Open Collector Output Card, NPN Output 130892 PAXCDS Quad Relay Output Plug-In Option Card, (2) Form C Relay Output PAXCDS10 13D012 
Micro Line/Sensor Power Supply +1210С, 12V DC Output 130978 PAXCDS Dual Relay Output Plug-In Option Card, (4) Form A Relay Output PAXCDS20 13D013 
Micro Line/Sensor Power Supply +24VDC, 24V DC Output 130979 PAXCDS Quad Sinking Open Collector Output Card, (4) NPN Output PAXCDS30 13D014 
Plastic Enclsoure for Units with an MLPS1 attached 136945 PAXCDS Quad Sourcing Open Collector Output Card, (4) PNP Output PAXCDS40 13D015 
Н5232 Serial Communication Сага, RS232 Cards Output 136883 Label Kit for PAX Meters 189 labels PAXLBK10 13D026 
RS485 Serial Communication Card, RS485 Cards Output 136882 Label Kit for PAX Lite Analog Meters PAXLBK30 130027 
USB Serial Communication Card, USB Output 136897 PAX USB Programming Option Card, USB Output PAXUSBOO 13D052 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. == 
Counters Details on page A1. 


Large Display Panel Meters red lpn 


= NEMA 4X/IP65 rated 
Power required; bracket mounting. 
Connector Power No. of Mfr. Item 
Type Req. Digits Style — Display Model No. 


793J61 
Counter 
Plug-In Terminal Block 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC = Red LED LD200400 793ЈҒ9 


me Jens: 
4 
Plug-In Terminal Block 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC 4 = Red LED LD400400 793060 
Plug-In Terminal Block 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC 6 — Red LED 10400600 1793.05 
Plug-In Terminal Block 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC 6 — Red LED LD4006PO 793066 
Plug-In Terminal Block 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC 6 — Red LED LD200600 793067 
793J83 Plug-In Terminal Block 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC 6 = Red LED LD2006PO . 793JH1 
Digital Panel Meters 
Internal Removable Terminal 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC — LD Red LED LD4T06PO 1793/61 
Internal Removable Terminal 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC = LDA Red LED LD2A05PO 793J72 
Internal Removable Terminal 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC = LDA Red LED LD4AOSPO 793083 


Internal Removable Terminal 21.6 to 250 V DC, 50 to 250 V AC = LD Red LED LD2TO6PO 1793.05 


E:T-N 
Electronic Totalizers 


and Count Controls 


Panel mounted. CE Certified. AC-supplied units are UL and 
C-UL Recognized. 


E5 Series—IP65 front panel for use in moist environ- 
ments. NPN or PNP inputs accept almost any 3-wire DC 
sensor. Totalizers have rear screw terminal connections. 
2MRU6 accepts direct AC/DC count input. 


Encoders—Quadrature output signal provides extremely 
accurate position indication, ensuring that count is correct 


E5 Series 


Encoder regardless of which direction the shaft is rotating. ABEC 
2RET4 3KTD2 h " 
3 double-sealed ball bearings keep foreign matter out. 
Housing is sealed against dust, oil, vapor, and moisture. 
Input No.of Max. Counts Output Mfr. Item 
Description Voltage Digits per Sec. Rating L М D Model No. 
E5 Series _ А 
Counter, e DIN, 2 Presets 90 to 260V AC 6 55,000 3A @ 110V DC, 3A € 250V AC Multifunction Counters 1.89in 1.89іп 3.58іп Е5-648-С2421 100289 
Counter, 746 DIN, 2 Presets 10 to 30V DC 6 55,000 3A @ 110V DC, 3A € 250V AC Multifunction Counters 1.89in 1.89іп  3.58in Е5-648-С2422 100290 
Counter, 32 DIN, Multifunction 10 to 30V DC 6 20,000 == Multifunction Counters 1.89in 0.04іп  2.32in Е5-424-Е0402 2RET8 
Counter, % DIN, Multifunction 90 to 260V AC 6 60,000 24V DC Multifunction Counters — 3.78in 1.89іп 3.25іп Е5-496-Е0401 2REU1 
Counter, % DIN, Multifunction 10 to 30V DC 6 60,000 = Multifunction Counters 3./8in 1.89in 3.25іп Е5-496-Е0402 2REU2 
Digital Panel Meter, Electronic 10-30VDC 5 — — Digital Panel Meters 1.89" 0.94"  2.32in E5-324-E0402 2RET9 
Totalizer, V&e DIN 4 to 30V DC 8 12,000 — Multifunction Counters 0.94in 1.89іп 1.88іп Е5-024-С0400 2MRU1 
Totalizer, /? DIN 10 to 260V DC 8 12,000 = Multifunction Counters 0.94in 1.89іп  1.88in Е5-024-С0408 2MRUG 
Totalizer, V5» DIN 4 to 30V DC 8 12,000 = Multifunction Counters 1.89in 0.94іп 1.88 іп Е5-024-С0410 2RET4 
Totalizer, /&» DIN, Single Function 10 to 30V DC 6 20,000 — Multifunction Counters 1.89in 0.94іп  2.32in Е5-024-Е0402 2RET7 
Encoders 
12" Circum. Measuring Wheel, Aluminum w/Rubber Rim m Encoder Accessories == = = 20154300 10Е074 
12" Circum. Measuring Wheel, Aluminum w/ Urethane Rim == Encoder Accessories — = = 20144303 — 3KTD4 
Aluminum Encoder Bracket — Encoder Accessories — — — 40460402 — 3KTD5 
Quadrature Encoder, 120 Pulses/Rev., 6000 rpm Max., 5 to 28V DC = Shaft Encoder Transducers — — -- 38151120 — 3KTD3 
Quadrature Encoder, 60 Pulses/Rev., 6000 rpm Max., 5 to 28V DC = Shaft Encoder Transducers zu = = 38151060 — 3KTD2 


Preset Digital Counter ommone 
and Counter/Tachometer 


» Reset: External/manual/automatic 

a Input signal: No voltage/voltage switchable 

= PNP/NPN selectable input 

These high-speed response, electronic preset units have 6 digits and 11 (5FY60) 
or 12 (5FYG1) operating modes. Enhanced features allow configurations as a 
1-stage or 2-stage total, batch, or dual counter. (5FYG1 can also be used as a 
tachometer.) Display color is programmable to alert change in output status. All 
parameters can be set via front membrane keys or DIP switches. Units provide 
12VDC output for external sensors. Negative transmissive LCD and EEPROM 
memory backup, sustained and 1-shot outputs. Key protect function. 146 DIN 
panel mount (includes adapter). NEMA 4/IP66 front panel. 1%" square x 4316" 
long. UL Listed and CE Certified. 


Switch Input Prescaling Mfr. Item 
Item Output Rating Voltage Range Model No. 
Digital Counter SPDT, 3A 250V AC/30V DC Resistive 100 to 240V AC 0.001 to 9.999 H7CX-A-N AC100-240 5FYGO 
Digital Counter/Tachometer SPDT, 3A 250V AC/30V DC Resistive 24V AC/12 to 24V DC 0.001 to 9.999 H7CXAWD1NDC1224AC24 5FYG1 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Counters & Hour Meters 


Mechanically 
Operated, Electromechanically Electronically 
Lever Arm Operated Operated 
Hand-Held X996 20XG41 20XG38 
Hand Tally 5 Electronically 
6X164 Mechanically Operated 
Operated, 2PAT7 
Bench Top Rotating Davt d 
Hand Tally ayton CONTROL COMPANY à 
Gounters 1A189 2REUS [Dayton EMM Diol aces and Unie Product E Т.М 
Input No. of Max. Counts Reset Mfr. Item 
Type Digits Mounting per Sec. Type H w D Brand Model No. 
Mechanical Tally Counter 
Hand Operated 4 Hand Held — Knob 1./5in 1.38 in — Dayton 6X164 6X164 
Hand Operated 4 Hand Held — Knob 1.81in 1.55in 1.81 in ENM M45 2PAU4 
Hand Operated 4 Bench Top = Knob 2.66 in 1.14 in = Dayton 1A189 1A189 
Hand Operated 4 Bench Top = Knob 2.76 in 1.55in 1.81 in ENM M4501NF 2PAU5 
Hand Operated 4 Bench Top = Knob/Side 2.76 in 2.68in 2.36 in ENM M4502 SAAK7 * 
Hand Operated 4 Bench Top = Knob/Side 2.76in 6.26in 2.36in ENM M4505 SAALO T 
Hand Operated 4 Hand Held — Knob 1.75іп 1.12bin -- Control Company 3125 9PX59 
Digital Tally Counter 
Hand Operated 5 Hand Held — Push Button 1.875іп 95m 95^ Control Company 3129 9GGFO 
Mechanical Counter 
Ratchet with Stop, Right Hand, Top Coming 5 Base 8.3 Knob 2.25іп 2.75іп 1.73 in ENM M3CA50A — 2PAU1 
Ratchet with Stop, Right Hand, Top Coming 6 Base 8.3 None 2.5in 2.19in 1.69 in ENM M2BA60A 2PAV3 
Lever Arm, Right Hand, Top Coming 5 Base 16 Manual 144in 2.53in 1.25 іп Dayton 6X157 6X157 
Lever Arm, Right Hand, Top Coming 5 Base 16 Manual 1.44in 3.13 in 1.38 іп Dayton 6X158 6X158 
Lever Arm, Right Hand, Top Coming 6 Base 16 Manual 1.81in 5.57іп 2.15in Dayton 6X596 6X596 
Rotary Shaft, Clockwise, Front and Rear, Worm Drive 5 Base 13 Wing Nut 20in $3.69in 20in Eaton 5-D-6-1-CL — 2REU5 
Rotary Shaft, Counter Clockwise, Front and Rear, Worm Drive 5 Base 13 Wing Nut 20in 3.69in 2.0іп Eaton 5-D-6-1-AC — 2REU6 
Rotary Shaft, Clockwise, Right Hand, Spur Drive 5 Base 13 Wing Nut 172in 38in 1.62іп Eaton 5-D-7-1-R-CL 2ВЕШ7 
Rotary Shaft, Counter Clockwise, Right Hand, Spur Drive 5 Base 13 Wing Nut 1.72іп 3.8in  1.62in Eaton 5-D-7-1-R-AC  2REUB8 
Electromechanical Counter 
24V DC 6 Base 10 Non Resettable 0.9in 1.36іп 2.18 in Dayton 32UJ97 32UJ97 
115V AC 4 Panel 10 Push Button 18in  1.8in 2.99 іп Dayton 6X594 6X594 
115V AC 6 Panel 15 Push Button — 1.97in 3.54in 3.39in Dayton 32UJ95 32UJ95 
115V AC 6 Base 10 Non Resettable 0.9in 1.36іп 2.18 in Dayton 32UJ96 32UJ96 
115V AC 6 Base 10 Non Resettable 2.38 іп 1.63in 2.37 іп Dayton 32UJ98 32UJ98 
24V DC 6 Panel 10 Non Resettable tin 1.45in 414in ENM E6B65GM36 20Х640 
24V DC 8 Base 25 Non Resettable 2.34in 1.5іп  1.6in ENM E8B85GN 20Х0636 
24V AC 6 Base 10 NonResettable tin 145іп 414in ENM E6B64GN 2РАТ1 
115V AC 5 Panel 10 Whee 1.19in 2.75іп 2.25 іп ENM P3B52A 2PAWS 
115V AC 6 Panel 10 Non Resettable ^ 1in 145іп 1.4іп ENM E6B62GM36 20Х641 
115V AC 6 Base 10 NonResettable tin 145іп 1.4іп ENM E6B62GN 2PAV7 
115V AC 8 Base 25 Non Resettable 2.34in 1.5in  1.6in ENM E8B82GN 20Х637 
Electronic Counter 
4.5 to 28V DC 6 2-Hole Rectangular 50 Remote Signal 0.94in 1.42in 0.82 іп ENM C1121BB 2PAT7 
4.5 to 28V DC 6 Rectangular- Snap-In 50 Remote Signal | 2in 142іп 0.82in ENM C1141BB 2PAT8 
4.5 to 16V DC 6 PCB 50 Remote Signal 0.73in 1.3іп 1.58 іп ENM C1101BB 20Х635 
4.5 to 60V AC/DC (50/60 Hz) 6 Panel 50 None 2.81 in = 1.35 in ENM C44B65B — 20XG38 
115 to 275V AC/DC (50/60 Hz) 6 Panel 50 None 2.81 in = 1.35 in ENM C44B69B_ 20Х639 
10 to 40V DC 6 Panel 20 Remote Signal 2.31 in — 1.51 in ENM PC1210F0 — 49Y067 
85 to 265V AC/90 to 360V DC 6 Panel 20 Remote Signal 2.31 in == 1.51 in ENM PC1210G0 — 49Y068 
265V AC 6 Panel 20 Remote Signal 2.31" — 1.51 in ENM T39FB48 20XG42 
Hour Meter/Counter 
4.5 to 28V DC 6 Round 100 Electrical — 2in ENM T39AC 2PAX8 
85 to 265V AC/90 to 360V DC 6 Panel 20 Front Panel Push ов. 151 ENM T39FCA8 ^ 20JN05 


Button or Remote 
* 2-gang. t 5-gang. 


C48 Counters red lpn 


Units include bidirectional counting, up/down control, programmable user inputs, and front-panel function key. Status indi- 


cators for outputs. 
Power No. of Mfr. Item 
Fits Output Req. Digits Model No. 
2 LINE BACKLIGHT LCD 
Ye DIN PNP Open Collector — 6 648651044 793.45 
Ye DIN PNP Open Collector — 6 04805114 — 793JJ6 
2 LINE RED/GREEN BACKLIGHT LCD 
Ye DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout NPN Open Collector, Relay 11 to 14 V DC, 85 to 250 V AC 6 04805103 — 793JF7 
Me DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout NPN Open Collector, Relay 11 to 14 V DC, 85 to 250 V AC 6 04805003  793JG1 
Yee DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout (2) Relay 11 to 14 V DC, 85 to 250 V АС 6 C48CD102  793JG2 
Vie DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout (1) NPN Open Collector, (2) Relay — 11to 14 V DC, 85 to 250 V AC 6 C48CB103 793/Н3 
Ив DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout (2) Relay 11to 14 V DC, 85 to 250 V AC 6 C48CD107  793JH4 
Ve DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout NPN Open Collector, Relay 18 to 36 V DC, 24 V AC 6 04805013 — 793JH5 
Me DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout NPN Open Collector, Relay 18 to 36 V DC, 24 V AC 6 04805113 — 793JH7 
7ле DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout (1) NPN Open Collector, (2) Relay — 11to 14 V DC, 85 to 250 V AC 6 C48CB108  793JH9 793062 
Ив DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout (2) Relay 11 to 14 V DC, 85 to 250 V АС 6 64860000  793JJ0 
Уле DIN; 1.772 in x 1.772 in Panel Cutout (2) NPN Open Collector 11to 14 V DC, 85 to 250 V AC 6 C48CD005 — 793JJ2 
2 LINE REFLECTIVE LCD 
Ye DIN PNP Open Collector — 6 04805004  793JJ3 
Ye DIN PNP Open Collector — 6 C48CS014 — 793JJ7 
BACKLIT 
— PNP Open Collector, Relay — — C48CB104  793JJ4 
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ELECTRICAL 
Counters & Hour Meters 


Scan. Order. Done. 
Details on А А1. 


Electrically Operated Counters ию REDINGTON 


= High-impact styrene housing 

= White digits; black background 

Sturdy bases enable fast, convenient mounting. 6X159 has a die-cast frame. 6X160 is a univer- 
sal replacement, panel, or base mount. 1A124 is front or rear panel mount. CE Certified. 6X159 
to 6X161, and 1A124 are UL Recognized; 6X159 to 6X161 are also CSA Certified. 


Reset Input No. of Max. Counts Min. On/Off Mfr. Item 
Type Signal Digits Mounting рег Sec. Pulse Model No. 
Dayton 
Non Resettable 24V DC 6 Rear 10 50 / 50 msec 1A788 1A788 
Non Resettable 24V AC 6 Rear 10 50 / 50 msec 1A789 1A789 
Non Resettable 115V AC 6 Rear 10 50 / 50 msec 1A188 1A188 
Push Button 115V AC 6 Panel 10 50 / 50 msec 1А124 14124 
Trumeter 
Knob 115V AC 6 Base 16.6 30 / 30 msec 2-1006 6X159 
Knob 115V AC 6 Panel 16.6 30 / 30 msec P2-1006-115AC 6Х160 
Key 115V AC 6 Panel 16.6 30 / 30 msec P32-1026-115AC 6Х161 


ЗАЕ12 


Redington Hour Meters 
and Counters 


Шв REDINGTON 
Ша 


120 to 
101080/00 240V АС 90-264V AC 


No. of Bezel 
Description Digits Face Size Item No. | Item No. | Item No. 
Electromechanical Hour Meters, 722/732 Series, 0.93H x 1.43W x 2.17"D 
2-Hole Rectangular 6 2.05 in x 1.03 in 3AE15 3AB98 — 
Flush Rectangular 6 1.60 in x 1.10 іп SAE13 3AB99 
Flush Round 6 2.24 in dia ЗАЕ14 — 3AE10 
3-Hole Round 6 2.80 in dia ЗАЕ12 ЗАЕ11 — 
Round Cup Mount S.S. Bezel 6 2.50 in dia 2PPU5 = — 
Square Panel Mount 6 1.89 in x 1.89 in| 2PPU4 2PPU3 — 
Round Stirrup Mount S.S. Bezel 6 2.50 in dia 2PPU6 — — 
2PPW1 Item 
29208 10 to 300V DC, For Use With No. 
No. of | Dry Contact | 3to 30V DC | 20 to 300V AC Gaskets 
Description Digits Item No. Item No. Item No. 2PPW3, 2PPW4, 2PPW5, 2PPW6, 2PPW7, 2PPX2, AETE7 
LCD Electronic Counters, 63 Series, Panel Cutout: 1.79W x 0.89"H, 2.0W x 1.10"H Flange 2PPX3, 2PPX4, 2PPX7, 4ХКН9, 4XKJ1 
Counter, Dual Range, 40/500 Hz, Resettable 8 2PPW3 2PPW4 2PPW5 2 Я 6 4ETF3 
LCD Hour Meters, 63 Series, Panel Cutout: 1.79W x 0.89"H, 2.0W x 1.10"H Flange 3AE11, 3AE12 4ETF5 
Hour Meter, Hours and Tenths, Nonresettable 8 2PPW6 2PPX7 2PPW7 3AB99, 3AE13 ДЕТЕб 
Hour Meter, Hours and Tenths, Remote Reset 8 4XKH9 4XKJ1 — 3AB98, 3AE15 4ETF8 
2-Hole 3-Hole Mini Flush SAE Flush 
Rectangular Round Rectangular Round Snap In 
Input No. of Mfr. 1.10" Flange 2.87" Flange 1.60" Flange 2.21" Flange 1.10" Flange 
Type Digits Model Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
LCD Hour Meters, 3410 Series, 0.95H x 1.45W x 0.75"D, М" Spade Terminals 
10 to 300 V DC or 20 to 300 V AC 3410 2PPV5 2PPV6 2PPV7 2PPV8 2PPW1 
Electronic Counters, 3400 Series, 0.93H x 1.3W х 0.75"D, М" Spade Terminals 
10 to 300V DC, 20 to 300V AC (50/60 Hz) 3400 2PPU7 2PPU8 — — — 


ENM 


Hour Meters 


2РАМ6 2РАТЗ 2РАМ9 


Most display hours апа 10105. 2PAT2 displays hours and minutes. 2PAV1 and 2PAZ6 display hours апа 10105. 2PAT3 and 2PAT4 display hours апа 100105. 


Input Operating Reset 
Type Voltage Type 
Electromechanical 
Electrica 10 to 80V DC Non Resettable 
Electrica 10 to 80V DC Non Resettable 
Electrica 10 to 80V DC Non Resettable 
Electrica 10 to 80V DC Non Resettable 
Electrica 10 to 80V DC Non Resettable 
Electrica 24V AC — 
Electrica 24V AC Non Resettable 
Electrica 24V AC — 
Electrica 24V AC Non Resettable 
Electrica 24V AC Non Resettable 
Electrica 115/230V AC Non Resettable 
Electrica 120 to 240V AC Non Resettable 
Electrica 120V AC Non Resettable 
Electrica 120V AC Manual 
Electrica 120V AC Manual 
Electrica 240V AC Non Resettable 
Electrica 240V AC — 
Electrica 240V AC Non Resettable 
LCD 
Electrica 5 to 28V DC Non Resettable 
Electrica 5 to 28V DC Non Resettable 
Electrica 5 to 28V DC Non Resettable 
Electrical 10 to 240V AC, 5 to 110V DC Front Panel Push Button or Remote 
Electrica 120V AC Non Resettable 
Electrica 120V AC Non Resettable 
Electrica 120V AC Non Resettable 
Electrica 240V AC Non Resettable 
Electrica Non Resettable 
Electrica — Non Resettable 
Inductive — Manual 
Vibration = Remote 
Vibration — Non Resettable 
LCD, Dual Display 
Electrica 8 to 32V DC Remote 
LCD, Hourmeter/Tachometer 
Inductive = Non Resettable 


nn 


2PAR5 2PAR7 2PAT2 20JN03 2PAZ6 2PAUS 2PAX6 
Bezel Bezel Face No. of Mounting Fits Panel Mfr. Item 
Face Size Type Digits Method Cut Out Model No. 
2.75 in dia Flange Moun 6 3-Screw 2.00 in dia T40B45 2PAN7 
2.33 in dia Flush Moun’ 6 Retainer 2.00 in dia T40A45 2PANG 
1.77 in x 1.25 in Flange Moun: 6 Retainer 1.45 in x 0.95 in T41D45 2PAR3 
2.12 in x 1.25 in Flange Moun 6 2-Screw 1.45 in x 0.95 in T41E45 2PAR4 
2.33 in dia Flush Moun’ 6 Retainer 2.00 in dia T40A4507 2PAR8 
2.80 in dia Flange Moun 6 3-Screw 2.00 in dia T50B4 2PAY7 
2.33 in dia Flush Mount 6 Retainer 2.00 in dia T50M 2PAY5 
1.77 in x 1.25 in Flush Moun 6 Clip 1.45 in x 0.95 in T51D4 2PAY9 
2.13 in x 1.25 in Flange Moun 6 2-Screw — 145 in x 0.95 in T51E4 2PAZ2 
2.33 in dia Flush Mount 6 Retainer 2.00 in dia T50A479 2PAZ4 
2.80 in dia Flange Moun: 6 3-Screw 2.00 in dia T50B52 2PAR2 
2.33 in dia Flush Moun 6 Retainer 2.00 in dia 150452 2РАВ1 
2.70 in dia Flange Moun 6 3-Screw 2.22 in dia Т55В2А 2РАТЗ 
2.70 in dia Flange Moun 6 3-Screw 2.22 in dia T55A2A 2PAT4 
3.50 in dia Flange Moun 6 3-Screw 2.22 in dia T95A2B 6LVT2 
2.33 in dia Flush Moun 6 Retainer 2.00 in dia 15045279 2PAZ5 
2.13 in x 1.25 in Flange Moun 6 2-Screw 1.45 in x 0.95 in T51E52 2PAN8 
1.77 in x 1.25 in Flush Mount 6 Clip 1.45 in x 0.95 in T51D52 2PAN9 
2.13 in x 1.25 in Flange Moun: 6 2-Screw 1.45 inx0.95in ТІ121ВВ 2PAR5 
1.72 in x 1.22 in Flush Mount 6 Retainer 145inx0.95in ^ TT141BB 2PAR6 
2.20 in dia Flush Mount 6 Retainer 2.00 in dia T1161BB 2PAR7 
1.88 in x 0.94 in Flush Mount T Retainer 1.77 in x 0.89 in L6C 2PAT2 
2.13 in x 1.25 in Flange Moun: 6 2-Screw 1.45 in x 0.95 in Т1120ЕВ 2PAW9 
1.72 in x 1.22 in Flush Mount 6 Retainer 1.45 in x 0.95 in T1140EB 2PAX2 
2.20 in dia Flush Mount 6 Retainer 2.00 in dia T1160EB 2PAX4 
2.20 in dia Flush Mount 6 Retainer 2.00 in dia Т1160ҒВ 2РАХ5 
2.80 in dia Flange Moun 6 3-Screw 2.00 in dia TB44B69A 20/М03 
2.80 in dia Flange Moun: 6 3-Screw 2.00 in dia TB44B65A — 20JN04 
2.89 in x 1.82 in Flange Moun: 5 2-Screw MT101R 2PAZ6 
2.13 in x 1.25 in Flange Moun 6 2-Screw 1.45 in x 0.95 in T54C1 2PAU8 
2.13 in x 1.40 in Panel Mount 6 2-Screw 1.45 in x 0.95 in T54D1 2PAUS 
2.33 in dia Flush Mount 6 Retainer 2.00 in dia T39AA 2PAX6 
2.18 in x 1.40 in Surface Mount 5 2-Screw PT15E2 2PAV1 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Temperature Controllers 


Temperature Controllers OMRON? ала 


Designed to monitor and control heating and/or cooling process E5CS Series—Easy setting through internal 
applications. Thermocouple input, no calibration required. Hardware ПІР and rotary switches. On-demand auto-tune. 
included for panel mounting. Multiple input. Deviation indicator for easy moni- 
toring. 8-mode alarm output and sensor error 
detection. Input shift function adjusts display to 
reflect known sensor offsets. CE Certified. 


E5C2 Series—Manual dial setting; Type J thermocouple input. 
8-pin octal relay socket mountable; order 5X852 on page 216. 


DIN Input Switch Control Mfr. Item 
Size Voltage Function Output Mode* D Model No. 
E5C2 Series 
Ye 10010 240V AC SPDT (1) 3A Relay On/Off 4in E5C2R20JWAC 10024032392 4A481 
Yi 10010 240V AC SPDT (1) 3A Relay PD 4in E5C2R40JWAC 10024032392 4A482 
ESCS Series 
Ye 10010 240V AC SPST NO (1) Relay On/OfforPID 3.31 in ESCSVR1TF AC100-240 1BEF8 
Ye 10010 240V AC SPST NO 12V DC On/Off or PID — 3.31 in ESCSVQ1TF AC100-240 1BEH2 
* PID-Proportional-integral-derivative. PD=Proportional-derivative. 
Proportioning controls feature dial/potentiometer setpoint. 5A output relay. 20-sec. TEMPeco 40 ! 
cycle time. Temp. range: 50° to 850°F. UL Recognized, CSA and CE Certified. 
J TYPE K TYPE 
DIN Description/ Input Mfr. Item Mfr. Item 
Size Special Features Voltage Output D Model No. Model No. 
76 Dial Setpoint 10010 130V AC (1) 5A Relay 3.75 in| TECI7112 ЗЕХЈЗ ТЕС17126 3FXJ4 
T Deviation Meter Display, Dial Setpoint 120/240V AC (1) 5A Relay 2.56 in | TEC57201 — 3FXJ5 ТЕС57203 3FXJ6 
Y Dial Setpoint, Single Red LED Digital Display 9010 264V АС (1) 5A Relay 2.56in | TEC57401 — 3FXJ7 ТЕС57403 ЗЕХЈ8 3FXJ3 3FXJ7 
с AOS d \ Analog | Digital 
IE&rPrcn * 822% 54 \ Control Вох | Control Box 
Temperature Control Boxes С) е = 
Include 6-ft. cord. All components аге UL Listed or = 2. 
Recognized, CSA and CE Certified. 
i ilot li iaht- Control Sensor Input Mfr. Item Input Mfr. Item 
PCT Series—Feature pilot light and 15A straight blade Mode Amps Temp. Range Type Output Voltage — Model No. Voltage Model No. 
heater receptacle. For indoor use. Analog boxes have Analog 
blue metal housing, mounting slots, and 4? typical On/Off 15 609102506 Вир = 120V АС PCT10001 5FYL4 | 240VAC PCT10003  5FYLG 
hysteresis. Digital boxes have plastic housing, TEC-220 
On/Off 15 150°to550°F Вир — 120VAC PCT10002 5FYL5 | 240VAC PCT10004  5FYL7 


electronic temp. controller, and red illuminated On/ н . 

Off rocker switch. SFYL4 to SFYL7 have Invensys-type aa Т5 25. to TE 

mechanical thermostat with 4" bulb and 48" capillary. Digital " — 
0 


PCM Series—NEMA 12 enclosure. Feature TEC-9100 Ыр 15 Б E ПН 
electronic temp. control. 5FYN6 to SFYN9 have 20A PID 16 0° to 2400°F 


— 120V AC PCT20001  SFYL8 240/АС PCT20003  SFYNO 
= 120V АС PCT20002  SFYL9 | 240V АС PCT20004 _5FYN1 


1) Relay 120V AC PCT30001  SFYN2 | 240V АС PCT30002  5FYN3 
1) Relay 120VAC PCT30003 5FYN4 | 240VAC PCT30004 5ҒҮМ5 
(1) Relay 120VAC PCM10001 БҒҮМ6 | 240V AC PCM10002  SFYN7 
(1) Relay 120VAC PCM10003  SFYN8 | 240VAC РСМ10004 5ҒҮМ9 


straight-blade heater receptacle and standard thermo- рр 24 Debendenton Universal Contactor | 240v AC PCM10005 SFYPO | 480VAC РСМ10006 БЕҮР1 


Asal Ja 


2 i Sensor Type 
couple jacks. 5FYPO to 5FYP3 have internal blocks and Dependent on 
can be used on single or 3 phase. PID 48 Sensor Type Universal Contactor 240V AC PCM10007 5FYP2 | 480VAC РСМ10008 5ЕҮРЗ 
ч ә Ф 

А ке red lon 

TEMPco sinus : 

E y em Display PXU Series Temperature 

Digital Temperature Controllers 

Controllers = » Programmable 

Microcontroller-based controls with autotuning = 2 alarms 


= 100 to 240VAC or 24VDC 
Accept a wide variety of thermocouple and 


fuzzy logic PID are designed for industrial and 
commercial heating and cooling applications. 


Universal thermocouple or RTD programmable. Dual RTD sensor inputs to meet varying applica- 
90 to 250VAC power input. NEMA 4X front. Display » tion requirements. Designed for simultaneous 79396 

DN Mtr. Нет viewing of temperature/process, and setpoint 

Output D Std. Model No. -tuni 

Single Red LED D nga Dispi Ei) values. Features on demand auto-tuning | E" 

Vio l їо 20mA and (1) 2A Relay 437in —ULOSACE ТЕС03030 3FXK2 for easy set up and provides 2 control outputs, which can be individually 

у» (1) Solid Sus Relay Drive-5V DC and (1) 2А Relay 4.37in — ULCSACE ТЕС03013 3FXK1_ | configured for reverse or direct applications using front panel push-button or 
Taz 2) 2A Relay 4.37in UL,CSA,CE ТЕС03002 3FXJ8 Cri © software. L dual line. 4-diait displays. IP65 i tecti 
Vn (1) 4 to 20mA and (1) 2A Relay 375in  ULCSACE ТЕС15023 3FXK5 rimson™ soitware. Large dua! line, 4-digit displays. 65 ingress protection. 
в (1) Solid State Relay Drive-5V DC and (1) 2A Relay 3.75іп UL,CSA,CE ТЕС15011 3FXK4 UL Listed, 61010-1 approved. 

Vn 2) 2A Relay 3.75іп  ULCSACE  TEC15002 ЗЕХКЗ 

High Limit, Single Red LED Digital Display Е 100 to 

Em aE 2 Relay 3.75іп ULCSA,CEFM ТЕС16001 3FXK6 ай ui 24v Шш тҮ oc 

ual Rei igi! isp lay | . 

n 2A Relay 496in UL,CSA.CE  TEC14044 3FXK7 Size 1 Output A 3 D Model E Е 
—— — 2/02 | НЕ cx mom on 
Tis 2) 2A Relay 4.96in CE, CSA, UL ТЕС18002 5FYK7 Va (1) Logic/SSR 34 in PXU200 | 793J24 1793135 
T i Vis (1) Lon SR, ТІ Relay 34 in PXU21A | 793421 | 193J37 
Y 1) 2A Relay 312in  UL.CSACE  TEC34034 3FXL1 т 1 $41 PXÜTOD ^  793]16 — 793126 
% (1) 4 to 20mA 312in CE, CSA, UL  TEC34018 5FYJ4 Tis T) Rel Relay 34 Ш PXUHA 8315 1 193027 
Ys (1) 4 to 20mA and (1) 2A Relay 312in CE, CSA, UL ТЕ034026 5FYJ5 A (74 өне) 1) Rela 327 in PXUS1A | 70323 789336 
% (1) Solid State Relay Drive-5V DC 312in CE,CSA,UL  TEC34016 5FYJ3 % (1) Logic/SSR y 3271п PXU200 | 793132 = 
Ye (1) Solid State Relay Drive-5V DC and (1) 2A Relay 3.12in СЕ, CSA, ОШ TEC34015 5FYJ2 % (1) Logic/S5R, (1) Relay 32Tin PXU21A | 793J31 = 
% 2) 2A Relay 3.12in — UL,CSACE EC34025 3FXL2 VA 1) Relay 3.27 in PXU100 193422 = 
% 1) 2A Relay 2.56in —UL,CSACE ТЕ056025 3FXL3 VA 2) Relay 327 in РХОТТА | 793J20 | 793J34 
% (1) 4 to 20mA 2.56in CE, CSA, UL TEC56019 5FYJ7 % (1) 4 to 20тА, i5 Relay 3.27 in PXU31A | 793025 | 79328 
Va (1) Solid State Relay Drive-5V DC 2.56in CE, CSA, UL ТЕС56013 5FYJ6 Y (2) Relay 327 in РХОТТА | 79319 | 793030 
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ELECTRICAL 
Temperature Sensors 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Heavy-Duty 
Thermocouple 
5ZY26 


Adjustable Depth 
Thermocouple 
5ZY15 


Bendable 
Thermocouple 
5ZY12 


>” 


Thermocouples, RTDs, Lead Wire, and Accessories 


THERMOCOUPLES 
Bendable, Mineral Insulated 


Plug and jack connectors allow probe to measure 


temperature in hard-to-reach areas. 
Heavy-Duty 


Rugged, pipe-protected thermocouple element is for 
use in heavier industrial applications. Easy field wiring 


Adjustable Depth 

Thermocouples adjust to immersion well depth. 
For extruders and platens. Spade terminals and 
adjustable bayonet cap. 


Lug Type 
YA"-hole thermocouples are held in place by a 
bolt to measure surface temperatures. 


of enclosed terminals found inside protected head. 


Description 


Temp. 
Limit (°F) 


Thermocouples, Mineral Insulated, Bendable 


Ув" OD Probe Mini Plug/Jack, Type J 
Y&' OD Probe Mini Plug/Jack, Type K 
34e" OD Probe, Plug/Jack, Type J 
в" OD Probe, Plug/Jack, Type К 


Thermocouples, Mineral Insulated w/AL Connection Head 


14" OD, / NPT, 316 SS, Type J 

14" OD, 72" NPT, Alloy 600, Type К 
Thermocouples, Heavy-Duty Construction 
У" Pipe, 304 SS Sheath, Type J 

1%" Pipe, 601 Inconel Sheath, Type К 
1%" Pipe, Carbon Steel Sheath, Type J 
Thermocouples, Adjustable Depth, 346" OD 
Bayonet, Spring, SS Overbraid, Type J 
Compression Fitting, SS Armor, Type J 
Thermocouples, Lug Type, 1⁄4" Hole 

SS Overbraid, Spade Terminals, Type J 
SS Overbraid, Spade Terminals, Type K 
Thermocouples, General Purpose 
Tube and Wire, “в” OD Probe, Type J 
Tube and Wire, “в” OD Probe, Type K 
RTD, Std. Tube, 316 SS 

14" OD, 3-Wire, 1000 

34e" OD, 2-Wire, 10000 

в” OD, 3-Wire, 1000 

Plug w/Jack, 34e" OD, 1000 
Thermocouple Wire, Fiberglass Jacket 
20-Ga. Solid 

20-Ga. Stranded 

24-Ga. Solid 

24-Ga. Stranded 
Thermocouple Extension Wire, PVC jacket 
20-Ga. Solid 

Plugs/Jacks 

Miniature Bezel Panel Jack 

Miniature Jack 

Miniature Plug 

Standard Bezel Panel Jack 

Standard Jack 

Standard Plug 

Bayonet Adapters 

1-27 NPT 

Compression Fittings 1⁄4" (M)NPT 
Adjustable Brass, For Use With: 
Non-Adjustable Brass, For Use With: 
Cable Clamps 


SS Construction, For Use With: 


230 GRAINGER. 


Ш 


1.300 
2,100 
1,300 
2,100 


1,400 
2,100 


1,300 
2,100 
1,200 


900 
900 


900 
900 


900 
900 


0° to 392° 
0° to 900° 
0° to 392° 
0° to 392° 


900°F 
900°F 
900°F 
900°F 


221°F 


Item Item 

Length No. Length No. 
= — 12" Probe 3AEY1 
— — 12" Probe 3AEYA 
— — 12" Probe 5ZY10 
= = 12" Probe 52Y12 
6' Probe 3AEY7 12" Probe 3AEY8 
6" Probe 3AEZ2 12" Probe 3AEZ3 
— — 12" Probe 52Y22 
— — 12" Probe 5ZY24 
4' Leads 5ZY15 6' Leads 5ZY16 
= — 6' Leads ЗААА5 

4' Leads 3AEZ6 — — 


3" Probe, 3' Leads ЗААА2 |6" Probe, 6' Leads ЗАААЗ 
= = 6" Probe, 6' Leads — 5ZY14 
= = 6" Probe, 6' Leads — 3FWX4 


12" Probe 3FWX8 — = 


— = Type J, 250' 3HWLS 
Type J, 100  SHWL6 |  TypeJ,250  3HWLB8 
Type J, 100' 3AGFÍ - 


J Type, 2-Ріп ЗҒХВ4 K Type, 2-Ріп 3FXR5 
J Type, 2-Pin 3FXN5 K Type, 2-Pin 3FXN6 
J Type, 2-Pin 3FXN3 K Type, 2-Pin 3FXN4 
J Type, 2-Pin 3FXR1 K Type, 2-Pin 3FXR2 
J Type, 2-Pin 52Y33 K Type, 2-Pin 57Ү34 
J Type, 2-Ріп 57Ү31 К Туре, 2-Ріп 52Y32 


78" Length 5ZY30 1%" Length 3AGA8 


V&' OD Probes 3FXP7 %s' OD Probes 3FXP8 
"в" OD Probes 3FXP5 Js" OD Probes 57Ү28 


Standard Plugs/ 


Jacks Ea. 5zY29 — ж? 


Standard 
Plug 
5ZY31 


Thermocouple 
Wire 
Standard 
3AGF4 Jack 
5ZY34 
TEMPco. 9: 
RTD 


Resistance temperature detectors (RTDs) offer greater 
repeatability and interchangeability than thermocouples 
or thermistors over the standard temperature scale. 
Thermocouple Wire 

Senses temperature of an object and feeds that informa- 
tion to a temperature control device that regulates power 
to the heating source or to a measuring instrument or 
temperature monitoring device. 


Item Item 
Length No. Length No. 
— — 24" Probe ЗАЕҮЗ 
18" Probe ЗАЕҮ5 — — 
18" Probe 5ZY11 24" Probe 3AEX8 
18" Probe 52Y13 24" Probe 3AEX9 
18" Probe ЗАЕҮ9 24" Probe 3AEZ1 
18" Probe 3AEZ4 24" Probe 3AEZ5 
18" Probe 57ү23 — — 
18" Probe 52Y26 24" Probe 5ZY27 
18" Probe 5ZY25 = = 
8' Probe 5ZY17 10' Leads 5ZY18 
8" Probe 3AAAG 10' Leads 3AAA7 
12' Leads 3AEZ7 = — 
12' Leads 3AEZ8 — — 


12" Probe, 6” Leads ЗААА1 — — 
12" Probe, 6' Leads  3AAM == = 


12" Probe, 8' Leads К3176 — — 
24" Probe 3FWY1 = — 


= = Туре K, 250. 3HWL2 
уре К, 100 —— 3HWL7 Туре К, 250 3HWL9 
ype K, 100° 3AGF3 = 
ype K, 100" 3AGF4 = = 


= = Type KX, 250' 3HWL3 


1%" Length 3AGA9 2" Length 3FXN1 


Ys" OD Probes 3FXP9 — — 
Vs" OD Probes 3FXP6 = — 


Grommets-Mini 
= = 2-Pin, Pig  SFXP4 


Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Temperature Sensors 


TEMPco. 


Types MG, TGGT, and PTFE 
High-Temp. Lead Wires 


For commercial or industrial applications, heaters, furnaces, Type MG 
kilns, and food service equipment. 2KE36 


TYPE MG 

= Rated for 600V 

Mica glass composite insulation over stranded nickel-clad 
copper conductors. Covered by fiberglass overbraid with 
high-temp. finish for superior insulation and dielectric 
strength. UL 5335/5107, CSA AWM Class 1 Group A/B FT-1. 
TYPE PTFE 

= Rated for 300V Spool Jacket Max. 22 AWG | 20AWG | 18AWG | 16AWG | 14AWG | 12AWG | 10AWG 
PTFE insulation is extruded over silver-plated copper Length Color Temp. (°F) | Нет No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 


conductors for high-temp. performance. UL 1180, CSA AWM 
Class 1 Group A/B FT-1. 


TYPE TGGT 
= Rated for 600V 


Insulated with PTFE tape over stranded nickel-plated copper 
conductors, then 2 layers of fiberglass insulation. Covered 


"ITI LIEU 


ГА 


by PTFE-treated fiberglass overbraid for safe, high-temp. Natural 
applications. UL 5256, CSA AWM Class 1 Group A/B. Natural 


Honeywell 
Temperature Probes 


Maximize your component and product performance for many applications. These probes 
provide enhanced reliability, repeatability, precision, and responsiveness. Feature wide operating 


41A072 


temperature. 
Probe 
Temp. Probe Temp. Probe Contact Mfr. Item 
Range P) Measuring Element Connection Material Model No. 
Dore Temperature Probe H 
-76° to 257° 100 Ohm NTC Thermistor Bare Wire 300 Stainless Steel 590-53AD33-104  41A072 


36GL12 


TYPE Type J 
304 Stainless Steel 
It 


TYPE Type K 
Inconel 600 
Probe Plug or 

tl Connector Type 


66108 
ТҮРЕ J TYPEK 


PI 
Connector бан Г он 36GL03 36GK84 
aracteristics em No. ет No. іш 
mm xm xx Thermocouples and Accessories 


= Type J: 32? to 1380°F 
= Type K: -325? to 2280°F 
These MgO-insulated thermocouples are made using the highest purity MgO for tempera- 


-Minature : - нарлы Single Screw Des m — | 366 d E E Ke — tures up to 2300°F (1260°C). Thermo elements are all ANSI special limits of error to give your 


measurements the best possible results. 
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ELECTRICAL 
22mm Operators 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. m 


30G082 H7743 


Looking for additional Dayton components? 
See Grainger.com for even more Illuminated 
and Nonilluminated Push Buttons, Selector 
Switches, LED Modules, and Contact Blocks. 


таё 


30G154 


шы 


30G294 


30G234 


30G262 


22mm Nonilluminated Push 
Buttons—Complete Units 


= Momentary action 
= NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13 rated 


22mm Illuminated Push 


Buttons—Complete Units 
a LED 

= 1NO/1NC contact 

= NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13 rated 


Feature flush head and momentary action. Chrome construction. 
UL Listed. CSA and CE Certified. 


za 


> CHOOSE: Lamp > CHOOSE: Item 
Module Voltage Color No. 
24V AC/DC, 125V AC/DC Green, Red, Yellow H6943 


шы 


Round shape. UL Listed. CSA and CE Certified. 


PLASTIC CHROME DIE CAST ALUMINUM 
Type of Contact Black Green Red Black Green Red Yellow 
Operator Form Legend Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. Item No. | Item No. 
Flush Button 1NO/1NC No Legend 306232 306233 306234 306236 306237 306238 — 
Flush Button 1NO No Legend 306224 306225 — 306227 306228 — — 
Flush Button 1NO | — — — — 306240 — — 
Flush Button 1NC No Legend — — 306230 — — — — 
ШЕ 1NO Nolegend | 32UK43 | — — | 306242 | 306243 — | 30624 
Extended Button INC No Legend = = 32UK48 — — 306246 — 
mm 
Mushroom Head 1NO No Legend — 32UK29 — 306247 32UK32 32UK34 — 
22mm Selector Switches—Complete Units Dayton 
= 10A Chrome construction. Black Lever. UL Listed. 
= NEMA 1, 2, 3, 4 and 4X rated CSA and CE Certified. 
PLASTIC METAL 
Type of Key Contact Item Item 
Position Action Operator Removal Form No. No. 
2 Maintained / Momentan Keyed Left 1NO — 306259 
2 Maintained / Maintainei Keyed Left 1NO — 306269 
2 Maintained / Maintained Keyed Left/Right 1NO 306270 306271 
2 Maintained / Maintained Lever No Key 1NO 306264 | 306265 
2 Maintained / Maintained Extended Lever No Key 1NO 306266 306267 
3 Momentary / Maintained / Momentary Lever No Key 2NO 306260 306261 
3 Momentary / Maintained / Momentan Extended Lever No Key 2NO 306262 — 
3 Maintained / Maintained / Maintaine Keyed Any Position 2NO — 306277 
3 Maintained / Maintained / Maintained Keyed Center 2NO 306278 | 306279 
3 Maintained / Maintained / Maintained Lever No Key 2NO 306272 306273 
3 Extended Lever No Key 2NO 300274 | 306275 


Maintained / Maintained / Maintained 


30G209 


a: 


22mm LED Pilot Lights—Complete Units 


» NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 


12, and 13 rated 10,000 hr. of average life. UL Listed. CSA and CE Certified. 


PLASTIC 
Green Red White Yellow 
Voltage Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
24V AC/DC 306209 | 306210 | 306208 | 306211 
300217 | 306218 | 306216 | 306219 


Designed with screw-clamp terminal connection. Round shape. LED lamps provide 


METAL 
Green Red 
Item No. | Item No. 
30G213 | 306214 
30G221 | 306222 


120V AC 


1e 
32W267 32W274 
o 2 
p 
2 
32W275 32W278 
232 GRAINGER. 


ШШЩ 


22mm Push-Button Control 
Stations—Complete Units 


шы 


» ABS МЕМА 4X enclosures 

= 600VAC 

» Station contact rating: 3A at 240VAC, 6A at 
120VAC, 0.27A at 250VDC, 0.55A at 125VDC 


Surface-mount stations are 600VAC/DC. Gray enclo- 
sures. UL Listed, IEC, CSA and CE Certified. 32W279 is 
UL Listed, IEC and CSA Certified. 


No. of Contact Operator Encl. Item 

Action Operators Legend Form Color Material H WwW D No. 
Push Button Control Stations 
Momentary Start {NO Black ABS 1.98 іп 2.92in 2.69in 32W265 
Momentary 1 Stop ANC Red ABS 1.98 in 2.92in 2.69in 32W266 
Momentary 2 Start/Stop {NO/INC Black/Red ABS 1.98in 4.09in 2.69 in 32W267 
Momentary 2 For/Rev 2NO Black ABS 1.98in 4.09in 2.69in 32W268 
Momentary 3 Open/Stop/Close 2М0/1М0 Black/Red ABS 1.98in 5.27in 2.69in 32М/271 
Momentary 3 Forward/Stop/Reverse 2NO/1NC Black/Red ABS 1.98in 5.27in 2.69іп 32W272 
Momentary 3 Up/Stop/Down 2NO/TNC Black/Red ABS 1.98in 5.27іп 2.69in 32W273 
Momentary 1 Stop 1NC Red ABS 1.98in 2.92in 2.69in 32W274 
Twist-to-Release 1 Twist to Release Arrows 1МС Red ABS 1.98in 2.92in 2.69in 32W275 
Key Release 1 Emergency Stop 1NC Red ABS 1.98in 2.92in 2.69in 32W276 
Push / Pull 1 No Legend 1NC Red ABS 1.98 іп 2.92in 2.69in 32W277 
Pushbutton Enclosures 
— Plastic 1.98 іп” 2.68 іп" 2.91 іп" 32W279 
— Die-Cast Aluminum 2.91 іп" 2.68 іп" 2.1 іп" 321/278 
Contact Block 
1NO, For Use With 32W267, 32W268, 32W271, 32W272, 32W273, 32W278, 32W279, Mfr. No. 32W265 32W280 
INC, For Use With 32W267, 32W271, 32W272,32W273,32W274,32W275, 35V483 


32W276,32W277, 32W278,32W279, Mfr. Мо. 32W266 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) 22mm Operators 


22mm Illuminated Push Buttons—Complete Units E:T-N 


= NEMA 1, 3, 4X, 12, and 13 rated These push buttons feature an all-in-one design. They also help you reduce inventory and 
increase functionality. Maintained push buttons are field-convertible to momentary. 


120V AC 24V AC/DC 
Blue Green Red White Blue Green Red White 
Type of Contact Legend/Back Item Item Item Item Item Item Item Item 
Operator Form _Legend Ground Color IP Rating No. No. No. No. No. No. No. No. 
Momentary 
Extended Button 1NC — — 67, 69K — — 20AX66 — — — 20AX67 — 
Extended Button 1NC 0 White/Red __ 67, 69K — — 20AX68 — — — 20AX69 — 20AX54 
Extended Button INO — — 67,69K | 20AX60 | 20AX62 — 20AX70 | 20AX61 | 20AX63 — 20АХ71 
Extended Button 1NO | Black/Green 67, 69K — 20AX64 — — — — — — 
Extended Button 1NO І White/Green 67, 69K — — — — — 20AX65 — — 
Extended Button 1NO 0 Black/White — 67, 69K — — = 20AX72 = — — 20AX73 
Flush Button 1NC — — 67, 69K — — 20AX74 — — — 20AX75 — 
Flush Button 1NC 0 Black/Red —— 67, 69K — — 20AX76 — — — 20AX77 — 
Flush Button 1NO — — 67,69K | 20AX54 | 20AX56 — 20AX78 | 20AX55 | 20AX57 — 20AX79 
Flush Button 1NO | White/Green 67, 69K ЕЗ 20AX58 = — — 20AX59 — — 
Flush Button 1NO | Black/White 67, 69K — — — — = — == 20AX81 
Flush Button 1NO 0 Black/White — 67, 69K = = = 20AX80 = = = — 
Maintained (Field Convertible) 
Extended Button 1NC — — 67, 69K — — 20AW82 — — — 20AW83 — 
Extended Button 1NO = = 67,69K | 20AY20 | 20AY22 - 20AW84 = 20AW81 — 20AW85 20AW82 
Flush Button 1NC — — 67, 69K — — 20AW86 — — — 20AW87 — 
Flush Button 1NO = = 67,69K | 20AY16 | 20AY18 — 20AW88 | 20AY17 | 20AY19 — 20AY31 
Maintained 
Extended Button 1NO — — 67, 69K — — — — 20AY21 — — — 


E:T*N 
22mm LED Pilot 
Lights—Complete Units 


= NEMA 4X and 13 


A P : Я Я 
Е: Т.М 20AX39 20AX27 These units combine a durable bright LED unit and 
H H modern lenses designed to create a bright and visible 
22mm Nonilluminated Push indicating light. ERA 
Buttons—Complete Units BLUE | GREEN | RED WHITE | YELLOW 
= NEMA 1, 3, 4X. These units help you reduce inventory and : Voltage _ IP Rating Item No. | Item No. | Item Мо. Item No. Item No. 
раны А S MR : ч ) Raised Indicator Light 
12, and 13rated increase functionality with their all-in-one design. 24V AC/DC 67, 69K 20AW90 20AW92 | 20AW94 | 20AW96 20AX11 
1NC | 1NO NO/NNC| 2NC | 2NO 120V AC 67, 69K 20AW89 | 20AW91 | 20AW93 | 20AW95 20AX10 
Legend/Back Item | Item | Item | Item | Item Raised Indicator Light Without Lens 
Legend Color Ground Color ІР Rating! No. No. No. No. No. 24V AC/DC 67, 69K 20AW99 | 20AX03 | 20AX06 | 20AX09 — 
— irl pel СЕБЕ Se aa 120V AC 67, 69K 20AW97 | 20AX01 | 20AX04 | 20AX07 — 
reen White/Green 67, = — 230V AC 67, 69K 20AW98 | 20AX02 | 20AX05 20АХ08 = 
No Legend Black = 67, 69K 204Х42 — | 20AX44 204Х43  — 
No Legend Green = 67, 69K | —  |20AX30|20AX31| — | 20AX32 
No Legend Red = 67, 69K 20AX36| — | 20AX38 204Х37 — n 
No Legend White — 67,69K | —  |20AX48| 20AX49| — | 20AX50 al? 
0 Black White/Black 67, 69K |20AX45| — |20АХ47 |20AX46| — 


0 Red — White/Red 67 69K 20AX39| — | 20AX41 20AX40| — 
= White Вас а 6769K | —  |20AXS1|20AX52| —  |20AX53 22mm Emergency Stop Push 
omentary, Fius! utton 


| Green White/Green 67, 69K | —  |20AX27|20AX28| — |20АХ29 Buttons—Complete Units 


No Legend Green — 67, 69К | —  |20AX24|20AX25 | —  |20AX26 
ip EC Tt Ы Ej 2:14 ҮЗ —  |20AYi5 20AY14| — = NEMA 1, 3, 4X, 12, and 13 rated 
jaintained (Field Convertible), Extended Button : А T қ 
I reen Whi епі), 67, 69К | — |20AX91| 20АХ92 | — |204Х93 | Durable and reliable solution to a variety of e-stop applica- 20AX20 
No Legend Black — 67,69K |20AY01, — | 20AY03 20AY02 — i imi Ж itori 
Ne E 96906 = RI BOK | —  |2UAXSS 2000807 — |20AXOU tions. They help eliminate the need for self-monitoring 
No Legend Red = 67, 69K |20AX94. — | 20AX96 20AX95 — contact blocks. 
No Legend White — 67, 69К | —  |20AY07|20AY08 | —  |20AY09 1NO/1INC| 2NC 
0 Black White/Black 67, 69К |20404 — | 20AY06 |20АҮ05 — Type of Item Item 
0 Red __ White/Red 67, 69К 20А4Х47 —  |20AX99 20AX98| — Operator Includes IP Rating) Мо. No. 
0 White Black/White 67, 69K | — | 20AY10| 20AY11 | — | 20AY12 Maintained Push / Turn To Release 
Maintained (Field Convertible), Flush Button 45mm Mushroom Head = 67, 69K | 20AX21 | 20AX20 
| Green White/Green 67, 69K | -- |20AX85|20AX86 | — |20АХ87 60mm Mushroom Head = 67, 69K | 20AX23 | 20AX22 
No Legend Black — 67, 69К |20AY35| — | 20АҮЗ7 20AY36, — Maintained Push / Key Release 
No Legend Green — 67,69K | —  |20AX82|20AX83| — |20АХ84 45mm Mushroom Head MS1 Coded Key 66 20AX13 | 20AX12 
No Legend No Cap. — 67, 69K |20AY41| 20AY43 | 20AY44 |20AY42 | 20AY45 45mm Mushroom Head MS2Coded Key — 66 20AX15 | 20AX14 
No Legend Red — 67,69K |204Ү32 — | 20AY34 20AY33 — 60mm Mushroom Head М51 Coded Key 66 20AX17 | 20AX16 20AX12 
No Legend White — 67, 69К | —  20AY38|20AY39 | —  |20AY40 60mm Mushroom Head М52 Coded Key — 66 | 20AX19 | 20AX18 


22mm Selector Switches—Complete Units ЕТМ 


= NEMA 1, 3, 4X, 12, and 13 rated These switches are rated for 1 million mechanical operations. Field-convertible from 
momentary to maintained, and maintained to momentary. 


Switch Switch Switch 1NC 1М0 1NOANC| 2NC 2N0 
Type of Key Bezel @ @ @ IP Item Item Item Item Item 
Position Operator Removal Color Pos.A Pos.B Pos.C Rating No. No. No. No. No. 


Maintained / Momentary 


2 Knob with 60° Rotation No Key Silver X X — 65 20AY54 20AY56 | 20АҮБ7 | 20AY55 | 20AY58 
2 Knob with 40° Rotation No Key Silver X X — 65 20AY49 20AY51 | 20АҮБ2 | 20AY50 | 20AY53 20AY47 
2 Keyed, Number М51 Left Silver X X — 65 20AY93 20АҮ95  |20AY96 | 20AY94 | 20AY97 
Maintained / Maintained 
2 Knob with 60° Rotation No Key Silver X X — 65 20AY67 20AY69 | 20AY70 | 20AY68 | 20AY71 
2 Knob with 40° Rotation No Key Silver X X — 65 20AY62 20AY64 | 20AY65 | 20AY63 | 20AY66 
2 Keyed, Number MS2 Left and Right Silver X X — 65 20AY85 20AY87 | 20AY88 | 20AY86 | 20AY89 
2 Keyed, Number М51 Left Silver X X — 65 20AY75 20AY77 | 20АҮ78 | 20AY76 | 20AY79 
2 Keyed, Number MS1 Left and Right — Silver X X — 65 20AY80 20AY82  |20AY83 | 20AY81 | 20AY84 
Momentary / Maintained / Momentary 
3 Knob with 40? Rotation No Key Silver X0 00 OX 65 — — 20AY47 | 20AY46 | 20AY48 
3 Keyed, Number М51 Center Silver ХО 00 0Х 65 — — 20AY91 | 20AY90 | 20AY92 
Maintained / Maintained / Maintained 
3 Knob with 40° Rotation No Key Siver — ХО 00 OX 65 20AY59 — 20AY60 — 20AY61 20AY73 
3 Keyed, Number MS1 No Key Silver X0 00 OX 65 20AY72 — 20AY73 — 20AY74 
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ELECTRICAL 
22mm Operators 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


SIEMENS 
22mm LED Illuminated 
Push Buttons— 
Complete Units 
411J10 411H64 411К08 
» Flush button operator SIEMENS 
= Contact rating 10A @ 600VAC, 5A @ 600VDC H 
s NEMA rated 1,2. 3, 3n, 4, AX, ond 12 22mm Illuminated Push Buttons 
- Momentary action us » NEMA rated 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, and 12 
Include 1NO/1NC contact block. UL Listed, CSA UL Listed, CSA and CE Certified. 
ifi Amber | Blue Green Red White 
and CE Certified. (lye of Basic Item Item Item Item Item 
i perator Action — Material Мо. No. No. No. No. 
Basic um 8 кшш. Sis А ie: ае Nickel Plated Brass and Zinc Die Cast Bezel 
^ Extended Button Momentary Metal | 411J07 | 411J10 | 411J09 | 411J08 |41111 
Voltage Material No. No. No. No. No. 
Т ism Flush Button Momentary — Metal | 411H99 | 411J03 | 411J02 | 411J01 — | 411J04 
ШЕ СІЛЕСІ ЕШ ІНЕН ізі Flush Button Maintained Metal | — 1414199 | 411138 1411337 |41120 
24V AC/DC Metal 411K65 411K25 411K24 411K26 411K64 Polyamide Bezel 
120V AC Metal 411K69 411K68 411K66 411K70 411K67 40mm Mushroom Head Maintained Plastic = = = 411K08 = 
Plastic Bezel à Extended Button Momentary Plastic | == |411H82| 411H81 |411H80 | — 
24V AC/DC Plastic 411К44 411К31 411К30 411К32 411К43 Flush Button Momentary Plastic | 411H62 | 411H65 | 411H64 | 411H63 |411Н66 
120V AC Plastic 411K48 411K47 411K45 411K49 411K46 Flush Button Maintained — Plastic — 411223 | 411J22 | 411J21  |411J24 
SIEMENS 
22mm Selector Switches—Complete Units 
= NEMA rated 1, 2, 3, ЗВ, 4, 4X, and 12 UL Listed, CSA and CE Certified. 
Switch Switch Switch 
Type of Key Basic e @ @ Item 
411К09 Action Operator Removal Material Position Pos.A Pos.B Pos.C — No. 
Illuminated Selector Switch Operator 
Maintained / Maintained / Maintained Lever = Plastic 3 X 0 X 411H98 
Key-Operated Switch 
Maintained / Maintained Keyed All Positions Metal 2 X 0 —  411K11 
ілінді өнді infa Keyed Right Plastic 3 X 0 X 411K07 
Maintained / Maintained / Maintained Keyed Center and Right — Mela 3 X 0 X 411K09 
Maintained / Maintained / Momentary Keyed Left/Center Metal 3 X 0 X 411K10 
Non-Illuminated Selector Switch Operator 
Keyed Any Position Meta 2 0 X —  411K03 
Maintained / Maintained а P Ме z 5 9 x — sko 
Keyed Right Metal 2 0 X —  411K13 
Lever No Key Plastic 3 X 0 X 411H97 
КӨНЕК intai intai Keyed Left Meta 3 X 0 X 411K06 
Maintained / Maintained / Maintained Keyed Left Meta 3 X 0 X 411K15 
Keyed Right Metal 3 X 0 X 411K16 
411H97 Maintained / Maintained / Momentary Lever No Key Plastic 3 X [0] X 411128 
Lever No Key Plastic 2 X 0 — 411025 
Maintained / Momentary Keyed Left Meta 2 0 X — 411K05 
Keyed Left Metal 2 0 X —  411К14 
Momentary / Maintained / Maintained Lever No Key Plastic 3 X 0 X 411J27 
Momentary / Maintained / Momentary Lever No Key Plastic 3 X 0 X 411J26 
Switch Switch Switch 
SI E M E N S Type of Contact Key Basic @ @ @ Item 
Operator Position Form Removal Material Роѕ. А Pos.B Роѕ. С Мо. 
22mm Selector aintained / Maintained 
Keyed 2 1NO Any Position — Plastic 0 X — 411498 
H Keyed 2 1NO Any Position ^ Metal 0 X — 411399 
Switches Keyed 2 1NO/1NC im Position — Plastic X0 OX — 411К35 
Keyed 2 INO/INC Апу Position — Meta X0 OX 411K63 
= 10A © 600VAC, Lever 2 1NO No Key Plastic 0 X — 411.56 
1A @ 600VDC Lever 2 1NO/1NC No Key Metal ХО 0Х 411K60 
Maintained / Maintained / Maintained 
= NEMA rated 1, 2, 3, Keyed 3 2NO Any Position Plastic ХХ 00 XX 411К01 
iias 3R, 4, 4X, and 12 Lever 3 2NO NoKey Plastic XX 00 XX 41162 
i Lever 3 2NO/2NC No Key Plastic Х0Х0 0Х0Х XOXO 411К34 
UL Listed, CSA and СЕ Lever 3 — 2NODNC No Key Metal XOXO OXOX XOXO 411K61 
Certified. Momentary / Maintained / NUS 
Lever 3 2NO o Key Plastic XX 00 XX 41773 
411K34 Lever 3 2NO/2NC No Key Plastic XOXO OXOX XOXO 411К42 
Lever 3 2М0/2МС Мо Кеу Metal XOXO 0Х0Х XOXO 411К62 
411H41 411H51 
SIEMENS 411466 
Push Button Cap SIEMENS 
« NEMA rated 1, 2, 3, 3R, 22mm Lamp 
4, 4X, and 12 UL Listed, Modules 
CSA and'CE Certified: n UL Listed, CSA and CE Certified. 
Black | Blue | Clear | Green | Red | White | Yellow 
Connec. | Item | Нет | Item | Item | Item | Item | Item атр Mf [uus posa ы ue ew 
For Use With Type No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. DUNG r om em em em om 
Non-llluminated Voltage Model No. No. No. No. No. 
Siemens Flat Push Button 3SU1 Series Snap On |411H45|411H39| —  |411H41|411H42|411H46 | 411H44 LED 
illuminated 24V AC/DC 3501401-1ВВ | 411J77 | 411J76 | 411J75 | 411J78 | 411J74 
Siemens Raised Push Button 3501 Series Snap Оп | —  |411H27| —  |411H28,411H29| —  |411H30 120V AC 3SU1401-1BC | 411J66 | 411J65 | 411J64 | 411J67 | 411J63 
Siemens Flat Push Button 3SU1 Series Snap On —  |411H51/411H40|411H47|411H48 411Н43/411Н49 240/АС 38U1401-1BF | 411J71 | 411J70 | 411J69 | 411J72 | 411J68 
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ELECTRICAL 
22mm Operators 


411K56 411K28 411J82 
SIEMENS 
22mm LED Pilot Lights 
SIEMENS » NEMA rated 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, and 12 
H H UL Listed, CSA and CE Certified. 
22mm Nonilluminated Push 
= Blue Green Red 
Buttons—Complete Units Basic | Нет нет нет 
Voltage Material No. No. No. 
= NEMA rated 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, and 12 24V AC/DC — Polyamide | 411J82 411181 411.79 
қ Ұл 120V AC Zinc All 411J91 411J90 411J88 
UL Listed, CSA and CE Certified. = 
Т , вай Black Blue Green һөй White Yellow SI EMENS 
үре o asic em em em em em em 
" 1 erator Action Material No. No. No. No. No. No. " 
letal Bezel 
Extended Button Momentary Zinc Alloy | 411K54 | 411K57 | 411K56 | 411K55 | — — 22mm Multihead Operators 
Flush Button Momentary Zinc Alloy | 411K22 | 411К52 | 411К51 | 411K23 |411К53 411К50 | „ NEMA rated 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, and 12 
Plastic Bezel PEN киле NUT E 
Extended Button Momentary Polyamide | 411K39 | - — 1411К40| — = = Momentary action UL Listed, CSA and CE Certified. 
Flush Button Momentary Polyamide | 411K27 | 411K37 | 411K29 | 411K28 |41138 | 411K36 
Type of No. of Item 
Operator Heads Color No. 
Illuminated Multi-Head Operator . 
(1) Extended Button, —5——~GresivRed — AJEA 
(1) Flush Button 2 Black/White 411.55 
(2) Flush Buttons 2 Green/Red 411J52 
Non-liluminated Multihead Operator 
(1) Extended Button, 2 Green/Red 411.49 
(1) Flush Button 2 Ville Pack 1157 
(2) Flush Buttons Ed 
AIT 411432 411H57 2 White/Black 411.08 
SIEMENS SIEMENS 
22mm Nonilluminated reip Y 
= NEMA rated 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, and 12 a NE 5 MARET y е Si 
UL Listed, CSA and CE Certified. = NENIA Таро гуду олуу ап 
, UL Listed, CSA and CE Certified. 
Black Red 
Type of Basic Item Item Contact Item 
Operator Material No. No. Form Material No. 
Maintained Maintained Push / Pull 
40mm Mushroom Head Metal 411J60 INC Metal 411287 
40mm Mushroom Head Plastic 411J51 1NOANC Plastic 411K41 
Maintained / Key Release 1NO/1NC Metal 411K58 
40mm Mushroom Head Ronis SB30 Key Metal — 411K02 Maintained Push / Twist 
40mm Mushroom Head CES SSG10 Key Metal — 411K17 1NC Metal 411J86 
40mm Mushroom Head Ronis SB30 Key Plastic LE 411J97 1NO/1NC Metal 411K59 
Maintained / Trigger Action / Turn to Release 
40mm Mushroom Head Metal 411J59 
40mm Mushroom Head Plastic — 411J50 SIEMENS 
Momentary т 
60mm Mushroom Head Metal 411.45 411.46 
40mm Mushroom Head Metal 411J43 411.44 22mm Joystick Operators— 
35mm Mushroom Head Metal 411341 411342 H 
35mm Mushroom Head Plastic 411J29 411J30 Complete Units 
60mm Mushroom Head Plastic 411435 411136 = NEMA rated 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, and 12 
40mm Mushroom Head Plastic 411J31 411J32 А 
Black Blue Green Red White Yellow » Momentary action А A 
Type of Basic Item Item Item Item Item Item Include contact blocks. UL Listed, CSA and CE Certified. 
Operator Material No. No. No. No. No. No. 
Maintained No. of Item 
Flush Button Metal | 411413 | 41117) 411J16 | 41114 | 41118 | 411J15 Directions No. 
Flush Button Plastic | 41H91 | 411Н95 | 411H94 | 411H92 | 411H96 | 411Н93 Polycarbonate Bezel 
ENTIS. 2 411К18 
Extended Button — Metal | 411H85 | 411H89 | 411H88 | 411H86 | 411H90 | 411H87 ч 4 ae 411К20 
Extended Button Plastic | 411H74 | 411H78 | 411H77 | 411H75 | 411H79 | 411H76 Nickel Plated Brass and Zinc Die Cast Bezel 
Flush Button Metal | 411H68 | 411H72 | 411H71 | 411H69 | 411H73 | 411H70 2 411K19 
Flush Button Plastic | 411H53 | 411H57 | 411H56 | 411H54 | 411H58 | 411H55 4 411K21 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. = 


22mm Operators Details on page A1. 
22mm Illuminated Push Schneider 
Buttons—Complete Units electric 
a LED = NEMA rated 1, 2,3, Соте complete with contact block, ready for easy 
= Momentary operation 4, 4X, 12, and 13 installation. UL Listed, CSA Certified, and CE Certified. 
= No-notch mounting Meet IEC standards. 
> CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Basic Item 
Type of Operator Lamp Module Voltage Color Material No. 
Round Button; Round Guarded Button 24V AC/DC; 120V AC Red; Green; Blue; Yellow; White Metal H6941 
22mm Nonilluminated Push Р 
Schneider 


| ' Buttons—Complete Units G Electric 
= Momentary action Come complete with contact block, ready for 
| = No-notch mounting easy installation. UL Listed, CSA Certified, and CE 
= NEMA rated 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13 Certified. Meet IEC standards. 
> CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Contact Item 
Type of Operator Head Material Color Form Legend No. 
lush Button Plastic, Metal Black, Green, Yellow, Blue {NO No Legend H7077 
Flush Button Plastic, Metal Black, Green, Red, Yellow Лр No Legend H7079 


Flush Button Plastic, Metal Green H7075 

Flush Button Plastic, Metal Red INC 0 H7075 

Chrome/Full Guard Plastic/Full Guard Flush Button, Extended Button Plastic, Metal Red TNC No Legend H7076 
40mm Mushroom Head Plastic Black {NO No Legend 6HL41 

40mm Mushroom Head Metal Black 1NO No Legend 6HK58 


22mm Selector Switches—Complete Units 2<гебег 


= No-notch mounting Complete with contact block for fast, easy installation. UL Listed, 
= NEMA rated 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13 CSA Certified, and CE Certified. Meet IEC standards. 


PLASTIC | METAL 


Type of Key Contact Switch Switch Switch Item Item 
Position Operator Removal Form QPos.A @Pos.B  GPos.C ІР Rating No. No. 
Maintained / Momentary 
2 Кеуе Left 1NO 0 X — 65 — 6HK66 
Maintained / Maintained 
2 Keyed Left {NO 0 X — 65 20707 6HK63 
Standard 2 Кеуе Left/Right {NO 0 X = 65 6HL48 | GHK65 
Lever 2 Lever No Key 1NO 0 X — 65 6HL42 6HK59 
2 Extended Lever No Key 1NO 0 X — 65 2UZC8 6HK67 
Momentary / Maintained / Momentary 
3 Lever No Key 2NO X0 00 OX 65 2UZD1 6HK61 
3 Extended Lever No Key 2NO X0 00 OX 65 2UZD2 6HK69 
Maintained / Maintained / Maintained 
Extended 3 Keyed Any Position 2NO X0 00 OX 65 6HL45 6HK62 
3 Keyed Center 2NO X0 00 OX 65 6HL47 6HK64 
Lever 3 Lever No Key 2NO ХО 00 OX 65 20703 | GHK60 
3 Extended Lever No Key 2NO X0 00 OX 65 6HL51 6HK68 
Selector Switch Key 
For Use With Schneider XB4 and XB5 Series Selector Switches — 6HZ23 
А 6HM22 . 6HK93 
Scbneider Scbneider 
Ф Electric d Electric 


22mm Chrome Joystick 22mm LED Pilot 
Controllers—Complete Units Lights—Complete Units 


= No-notch mounting — 1-step, 1NO contact per direction. Complete with » No-notch mounting 
= NEMA rated 1,2,3, contact block for fast, easy installation. UL Listed, = NEMA rated 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13 
4, 4X, 12, and 13 CSA Certified, and CE Certified. Meet IEC standards. | come complete with lamp module, ready for easy installation. 


ack No. of Нет UL Listed, CSA Certified, and CE Certified. Meet IEC standards. 
ction Directions Bezel No. 
2 Chromium Plated Metal ӨНІМІ? . PLASTIC . METAL 
Momentary 4 Plastic 6HM22 White | Green | Red | Yellow | White | Green | Red | Yellow 
4 Chromium Plated Metal — 6HM18 Item Item Item Item Item Item Item Item 
2 Plastic 6HM19 Voltage No. No. No. No. No. No. No. No. 
Maintained 2 Chromium Plated Metal 6HM15 24V AC 2UZCi |2UZC3 |2UZC4 | 2UZC5 |6НК01 |6HK92 |6НК9З | 6HK94 
4 Chromium Plated Metal — 6HM16 110 to 120V AC 2UZC2 |6НІ81 |6HL82 |2UZC6 |6HK96 |6HK97 |6НК98 | 6HK99 
22mm Illuminated Push Buttons Schneider 
and Incandescent BA9s Modules electric 
= NEMA rated 1, 2, 3, A complete push button requires an operator, mounting base, contact block, and incandescent 
4, 4Х, 12, апа 13 module. Some lamps sold separately, see page 238. UL Listed, CSA Certified, and CE Certified. 
Chrome Chrome PLASTIC, ZB5 SERIES CHROME, ZB4 SERIES 
Flush Extended Type of White | Green Red Yellow Blue White | Green Red Yellow Blue 


Operator Action Item No. | Item No. | Item Мо. Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
Illuminated Push Button Operators 
Flush Button Momentary | 6HW94 | 6HW96 | GHW98 | 6HX01 6HX03 6HR55 | 6HR57 | 6HR59 6HR61 6HR63 


Extended Button Momentary | 6HW84 | 6HW86 | 6HW88 — — 6HR45 | 6HR47 | 6HR48 | 6GHR50 | 6HR52 
1N0 1NC 2N0 1NO/1NC 

Description Voltage Item No. Item No. | Item No. | Item No. 

Mounting Base, Contact Block, and Incandescent Module, For Use with Plastic, ZB5 Series Operators 

Lamp Module and Contact Block, Includes 6V Lamp 120VAC — — — 6HW38 

Lamp Module and Contact Block, Includes 6V Lamp 240VAC — — — 6HW39 

Lamp Module and Contact Block (Lamp Required) Max. 250V 6HW40 6HW41 6HW42 6HW43 

Mounting Base, Contact Block, and Incandescent Module, For Use with Chrome, ZB4 Series Operators 

Base Base Lamp Module and Contact Block, Includes 6V Lamp 120VAC 6HP98 — — 6HP99 
6HRO1 6HW41 Lamp Module and Contact Block (Lamp Required) Max. 250V 6HRO1 6HR02 6HRO3 6HRO4 
236 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) 22mm Operators 
22mm Illuminated Push Schneider ж 
Buttons and LED Modules electric б 
= NEMA rated 1, 2, 3, A complete push button requires an operator, mounting base, contact 1 
4, 4X, 12, and 13 block, and LED module. UL Listed, CSA Certified, and CE Certified. 
PLASTIC, ZB5A SERIES CHROME, ZB4 SERIES 
Type of White | Green | Red | Yellow | Blue | White | Green | Red | Yellow | Blue Chrome 
Operator Action ет No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Extended 


Illuminated Push Button Operators 
Flush Button Momentary | 6HW95 | GHW97 | 6HW99 | GHX02 | 6HX04 | GHR56 | 6HR58 | 6HR60 | GHR62 | GHR64 
Flush Booted Button Momentary | 6HX06 | 6HX07 | GHX08 | 6HX09 | GHX10 | GHR66 | GHRG7 | 6HR68 | GHR69 | GHR70 
Extended Button Momentary | 6HW85 | 6HW87 | 6HW89 | 6HW90 | 6HW92 | 6HR46 | — — | GHR49 | 6HR51 | GHR53 
Flush Button Maintained | GHT96 | 6HT99 | GHVO2 | 6HV04 | GHVO6 | GHN59 | 6HN62 | 6HN64 | GHNG6 6НМ68 


Extended Button Maintained | — | 6HV11 | 6HV13 | 6HV15 | — | 6HN70 | GHN73 | 6HN75 | 6HN77 | GHN79 
Extended Button Maintained | — — — — [8HVi7| — — — — — 
PLASTIC, ZB5 SERIES CHROME, ZB4 SERIES 
White Green Red | Yellow | Blue | White | Green Red | Yellow | Blue 
Contact Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Voltage Form Item No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 


Mounting Base, Contact Block, and LED Module 

24VAC/DC — 1NC — —  |6HW53 |6HW57 | — — —  |6HR14 - — 
24VAC/DC — 1NO 6HW44 6HW48 |6HW52 |6HW56 |6HW60 GHROS | 6HR09 |GHR13  6HR17 | 6HR21 
24VAC/DC 1NO/TNC | 6HW47 6HW51 |6HW55 |6HW59 |6HW63 GHRO8 | 6HR12 |6HR16 |6HR20 |6HR24 
24VAC/DC — 2NO 6HW46 6HW50 |6HW54 | — — |6HR07 |6НВ11 |6HR15 |6HR19 — 
120VAC 1NC — 6HW69 |6HW73 | — -- |6HR26 | 6GHR30 |6HR34 — — 
120VAC 1NO — 6HW68 |6HW72 |6HW76 GHW80 6HR25 | 6HR29 |6HR33 |6HR37 |6HR41 
120VAC — 1NO/1NC | 6HW67 6HW71 |6HW75 |6HW79 |6HW83 |6HR28 | 6HR32 6HR36 | 6HR40 |6HR44 
120VAC 2NO — 6HW70 |6HW74 | — — |6HR27 |6HR31 |6HR35 |6HR39 | — 


eider 
Push Buttons electric 

= No-notch mounting Plastic models are for applications that require chemical 
= NEMA rated: 1, 2, 3, resistance and/or double electrical insulation. Contact 


4, 4X, 12, and 13 blocks sold separately, see page 238. UL Listed, CSA - 
Certified, and CE Certified. ж 
> CHOOSE: " 
> CHOOSE: Basic > CHOOSE: Item 
Type of Operator Material Color No. 


22mm Nonilluminated S chn 


/ \ 


~< 


bs 
Extended Guard Full Guard 


Toggle 


Maintained 
2-Position Toggle Switch Plastic, Meta Blac H7004 No Guard Jomm 30mm Turn- Somm Turn: 
Maintained Push Push-Pull to-Release to-Release 
Extended Button, Flush Button Plastic, Metal — Black, Blue, Green, Red, White, Yellow Н6990 > CHOOSE: 
Maintained Push / Maintained Pull > CHOOSE: Basic > CHOOSE: Item 
30mm dia Mushroom Head Plastic Blac H7020 Type of Operator Material Color No. 
40mm Mushroom Head Plastic, Meta Black, Blue, Green H6954 Momentary Pus! 
40mm Mushroom Head Plastic, Meta Red H6977 2-Position Toggle Switch Plastic, Metal Black H7005 
60mm Mushroom Head Plastic, Meta Blac H6976 30mm dia Mushroom Head — Plastic, Metal Black, Blue, Green, Red, Yellow H6951 
Maintained Push / Turn To Release 40mm Mushroom Head Plastic, Metal Black, Blue, Green, Red, Yellow H6952 
30mm dia Mushroom Head — Plastic, Meta Blac H6981 60mm Mushroom Head Plastic, Metal Black, Blue, Green, Red, Yellow H6953 
40mm Mushroom Head Plastic, Meta Black, Yellow H6982 Booted Button Plastic, Metal ^ Black, Blue, Green, Red, White, Yellow H6995 
40mm Mushroom Head Plastic, Meta Red H6983 Extended Button, Flush Button Plastic, Metal Black, Blue, Green, Red, White, Yellow, Multi H6993 
60mm Mushroom Head Plastic, Meta Blac H6984 Recessed Button Metal Black, Blue, Green, Red, White, Yellow Н6909 

Type of Legend/Back PLASTIC METAL 

Operator Legend Ground Color Item No. Item No. 
Non-Illuminated Multihead Operator 
(2) Flush Buttons No Legend White/Black 23VT14 6UDN2 
(2) Flush Buttons No Legend Green/Red 6XTG3 6UDN3 
(2) Flush Buttons 1/0 White/Green, White/Re 6XTG4 6UDN4 
(2) Flush Buttons 1/0 Black/White, White/Black | 23/775 23V768 
(2) Flush Buttons No Legend Black 48K824 = 
(1) Extended Button, (2) Flush Buttons reer White/Green, White/Red | 48К818 48K702 
(1) Extended Button, (2) Flush Buttons prr White/Green, White/Red | — 48K753 
(1) Extended Button, (2) Flush Buttons Blank/Blank/Stop Black/Red — 48K756 
(1) Extended Button, (1) Flush Button No Legend Green/Red 23V780 == 
(1) Extended Button, (1) Flush Button /0 White/Green, White/Red | 6ХТ05 GUDN6 
(1) Extended Button, (1) Flush Button No Legend White/Green, White/Re — 6UDNS 
Multihead Operators with Contacts 
(2) Flush Buttons /0 White/Green, White/Re — 48K767 * 
(1) Extended Button, (1) Flush Button /0 White/Green, White/Red | 6UDN1 * 6UDNO * 
Illuminated Multi-Head Operator 
(2) Flush Buttons No Legend Black/White, White/Black | 23/781 = 
(2) Flush Buttons /0 Black/White, White/Black — 48K711 
(2) Flush Buttons Blank Black E 48K757 қ 
(2) Flush Buttons No Legend White/Green, White/Red | 231783 6UDN7 6UDNO 
(2) Flush Buttons /0 White/Green, White/Red | 6ХТ06 6XTGO . 
(2) Flush Buttons /0 Black/White, White/Black | 231782 231772 Schneider 
(2) Flush Buttons No Legend White/Green, White/Red — 23V771 Ф Electric 
(1) Light, (2) Flush Buttons Б Black/White 48K776 48K657 
(1) Light, (2) Flush Buttons Blank Black 48K777 — B 
(1) Light, (2) Flush Buttons Up Arrow/Down Arrow Black/White, White/Black | 48К775 48K656 22mm 2 Head 
(1) Extended Button, (2) Flush Buttons S White/Green, White/Red | 48K820 - Momentary Push Buttons 
(1) Extended Button, (2) Flush Buttons Stop White/Red 48K823 = в А 
(1) Extended Button, (2) Flush Buttons +/-/Stop Black/White, White/Red = 48K755 NEMA rated: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13 
(1) Extended Button, (2) Flush Buttons Up Arrow/Down Black/White, White/ | зе 48K754 5. IP6G anid 69K 

И Arrow/Stop Black, White/Red For contact blocks and lamp modules see 
(1) Extended Button, (1) Flush Button 1/0 White/Green, White/Red == 48K710 : ; 
(1) Extended Button, (1) Flush Button No Legend White/Green, White/Red | 23V784 6XTG1 page 238; both sold separately. UL Listed, 
(1) Extended Button, (1) Flush Button VO White/Green, White/Red | 6ХТ67 6XTG2 CSA Certified, and CE Certified. 


* Includes 1NO/1NC contact block. 
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ELECTRICAL 
22mm Operators 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Standard 
Plastic 


Extended 
Chrome 


Scirelder 


Illuminated 


Chrome 


22mm Selector Switches 
Choose 1 selector switch and a contact block sold separately, depending on the 
action required (see selector codes, this page). 
Keyed selector switches are keyed alike. An illuminated switch requires a lamp 
module and base assembly, sold separately, see page 237. UL Listed, CSA 


Certified, and CE Certified. 


Desired Mounting Position 
Contact Configuration Plastic Chrome Wiring Directions 
L R R L R 2-Position Selector Switches 
Off On — — 6HR88 Wire Individually 
On Off 6HX29 — 6 — Wire Individually 
On On 6HX27  6HZ09 | 6HR88 6Н709 Wire Individually 
Desired Mounting Position 
Contact Configuration Plastic Chrome Wiring Directions 
L C R L R L R 3-Position Selector Switches 
On Off On !6НХ27 6Н706 | 6HR88 6Н706 Wire Individually 
Off On Off | 6HX29 6Н709 | 6HR90 6Н709 Wire in Series 
Off Off On — 6HX27 — 6HR88 Wire Individually 
On Off Off |6HX27 — 6HR88 -- Wire Individuall 
On On Off | 6HX35 6Н709 | 6HR96 69209 | Wire NO individually; NC in series 
PLASTIC METAL 
Type of Operator Key Mfr. Item Mfr. Item 
Position — Operator | Action*^ Color Removal Model No. Model No. 
Non-llluminated Operator 
2 Lever M/M Black No Key ZB5AD2 6HT55 | ZB4BD2  6HN36 
3 Lever M/M/M Black No Key ZB5AD3  6HT60 | 284803  6HN38 
3 Lever M/M/S Black No Key ZB5AD8  6HT77 | 284808  6HN43 
2 Lever M/S Black No Key ZB5AD4  6HT64 | 284804  6HN39 
3 Lever S/M/M Black No Key 2В5А07  6HT73 | ZB4BD7  6HN42 
3 Lever S/M/S Black No Key ZB5AD5  6HT69 | 284805  6HN41 
2 Keyed M/M Black Le ZB5AG2 6HT87 | ZB4BG2  6HN50 
2 Keyed M/M Black LeftandRight, ZB5AG4  6HT89 | 284864 6НМ52 
3 Keyed M/M/M Black AnyPosition| ZB5AGO 6HT83 | 284860  6HN46 
3 Кеуе M/M/M Black Center ZB5AG3  6HT88 | ZB4BG3  6HN51 
3 Keyed M/M/M Black Le ZB5AG9 2UYW5 | ZB4BG9  6HN57 
3 Keyed M/M/M Black  Left/Right ZB5AG5 2UYW7 | 284865  6HN53 
3 Keyed M/M/M Black Right ZB5AGO9 2UYW6 | 2848609 6НМ48 
3 Keyed M/M/S Black Center ZB5AG8 2UYW8 284868  6HN56 
3 Keyed M/M/S Black Le 2В5АС08 2UYW9 | ZB4BG08 6НМ47 
2 Keyed M/S Black Le ZB5AG6 6НТ91 ZB4BG6  6HN54 
3 Keyed S/M/M Black Right ZB5AG1 6НТ86 | ZB4BG1  6HN49 
3 Keyed S/M/S Black Center ZB5AG7 6HT92 | ZB4BG7  6HN55 
2 Extended Lever M/M — Black No Key ZB5AJ2  6HV18 ZB4BJ2 6НМ80 
3 Extended Lever M/ M/M Black No Key ZB5AJ3  6HV19 ZB4BJ3 6НМ81 
3 Extended Lever M/M/S Black No Key ZB5AJ8  6HV23 ZB4BJ8 — 6HN85 
2 Extended Lever M/S Black No Key = — ZB4BJ4 6НМ82 
3 Extended Lever $/M/M Black No Key ZB5AJ/  6HV22 2В4В/7  6HN84 
3 Extended Lever S/M/S — Black No Key ZB5AJ5  6HV21 ZB4BJ5 — 6HN83 
Illuminated Operator (Order Lamp Modules Separately) 
2 Lever M/M Green = ZB5AK1233 6HV25 |7B4BK1233 6HN87 
2 Lever M/M Red -- ZB5AK1243 6HV26 | ZB4BK1243 6HN88 
2 Lever M/M Yellow == ZB5AK1253 6HV27 | ZB4BK1253 6HN89 
3 Lever M/M/M Green = ZB5AK1333 6HV30 | ZB4BK1333 6HN92 
3 Lever M/M/M Red == ZB5AK1343 6HV31 |ZB4BK1343 6HN93 
3 Lever M/M/M Yellow — ZB5AK1353 6HV32 | ZB4BK1353 6HN94 
3 Lever M/M/S Вей = ZB5AK1843 2UYX1 |ZB4BK1843 6HP14 
3 Lever M/M/S Green = ZB5AK1833 6HV50 | ZB4BK1833 6HP13 
3 Lever M/M/S Yellow = = = ZB4BK1853 6HP15 
2 Lever M/S Yellow = = = ZB4BK1453 6HN99 
2 Lever M/S Green — ZB5AK1433 6HV35 | ZB4BK1433 6HN97 
2 Lever M/S Red — = — ZB4BK1443 6HN98 
3 Lever S/M/M Green = ZB5AK1733 6HV45 |ZB4BK1733 6HP08 
3 Lever S/M/M Yellow = = = 2В4ВК1753 6HP10 
3 Lever 5/М/5 Orange = = -- |ZB4BK1553 6HP05 
3 Lever S/M/S Green — ZB5AK1533 6HV40 | ZB4BK1533 6HP03 
3 Lever S/M/S Red = ZB5AK1543 6HV41 | ZB4BK1543 6НР04 
3 Lever S/M/S Yellow — ZB5AK1553 6HV42 — — 


* M-maintained contact, S-spring return momentary contact. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Replacement Lamps for 9ч 
22mm Illuminated Operators 


= Incandescent = Miniature bayonet base 
= Т3-1/4 bulb shape a Fits BA9 style modules 


Trade Item 
Voltage No. No. 
6V AC 6VMB-1 AVDXS 
12V AC 12VMB-1 AVDY1 
24V AC 24VMB-1 AVDY2 
130V AC 130VMB-1 AVDY3 4VDY2 
240V AC 240V/MB-1 5GED5 
Plastic Chrome 


Light Module 
(Quick-Connect 
Terminals) 


Schneider 


22mm LED Pilot Lights 
= NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 and 13 rated 


A complete pilot light consists of a head and light module with mounting 
base. UL Listed, CSA Certified, and CE Certified. 


Light Module 
(Screw Terminals) 


Lamp Module WHITE GREEN RED YELLOW BLUE 
Material Voltage Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
Pilot Light Head 
Plastic — 6HW15 6HW17 6HW19 6HW21 6HW23 
Chrome — 6HP75 6HP77 6HP79 6HP81 GHP83 
Pilot Light Lens 
Plastic — — 6YEN8 GYEPO — — 
Lamp Module With Bulb 
Chrome 2410 120V AC/DC | 2UYY2 2UYY3 2UYY4 2UYY5 2UYY6 
Chrome 24V AC/DC GHP88 GHP89 6НР90 6HP91 6НР92 
Plastic 24V AC/DC 6HT43 6HW28 6HW29 6HW30 6HW31 
Chrome 120V AC GHP93 GHP94 6НР95 GHP96 6HP97 
Plastic 120V AC 6HW32 6HW33 6HW34 6HW35 6HW36 


6Н206 


6HR88 6HX27 


Schneider 


Contact Blocks for 22mm Operators 


a Rated 10A continuous 


Base Only | 1NO 1NC 2N0 2NC |1NC/1N0 
Item Item Item Item Item Item 
то Бүз ОП, No. No. No. No. No. No. 
n Block For 
and 288 Operators и — 6HZ06 | 6HZ09 | 6HZ12 | 6HZ13 | 6HZ14 
ontact Block with Mounting 
Base for Chrome 784 Operators 6HR88 | GHR90 | 6HR92 | GHR94 | 6HR96 
Contact Block with Mounting 
Base for Plastic ZB5 Operators — 6HX27 | 6HX29 | 6HX31 | 6HX33 | 6HX35 
Metal Mounting Base For ZB4 6HR86 — — — — — 
Plastic Mounting Base For ЕНХ25 | 6HX28| — = _ m 


ZB5 and Plug In Connectors 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) 22mm Operators 


22mm Nonilluminated Selector Switches 


Black knob. Keyed operators are keyed alike. Contact blocks sold separately, 
this page. UL Listed and CSA Certified. 


Bezel Key Mfr. Item 

Position Action Material Removal Cam Model No. 
Knob 

2 Maintained / Maintained Metal No Key D P9M-SMDON бАМК8 

2 Maintained / Maintained Metal No Key ! P9M-SMION — 6AMN1 * 

3 Momentary / Maintained / Momentary Metal No Key Z P9M-SMZ5N бАММЗ 

4 Maintained / Maintained / Maintained / Maintained Metal No Key X P9M-SMXON 494832 
Keyed 

2 Maintained / Maintained Metal Left and Right D P9M-SCDOK95 бАМК7 

2 Maintained / Maintained Metal Left D P9M-SCD0A95 бАМР5 

3 Momentary / Maintained / Maintained Plastic Left Z P9M-SCZ5A95 бАМРб 


* Operates from center to right, 45° travel. 


22mm Illuminated Push-Button Operators 


» LED lamp modules Round shape. Contact Blocks and Lamp Modules 
= NEMA rated 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, and 13 available separately. UL Listed and CSA Certified. 


= Type C-2000 


Type of > CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Operator Lamp Module Voltage Basic Material Color No. 
Momentary 
No Guard 120V AC, 24V AC/DC — Plastic, Metal Blue, Red, Green, Yellow, White, Orange Н7058 
40mm Mushroom Head 120V AC, 24V AC/DC Metal Red, Green, Yellow, Blue, White, Orange H7057 
Maintained Push / Pull 
40mm Mushroom Head 120V AC, 24V AC/DC Metal Red, Green, Yellow, Blue, White, Orange H7056 
22mm Nonilluminated 
H7001 6AMJ6 
Push-Button Operators 
= NEMA rated 1, 3, 3R, Round shape. Contact blocks = 
4, 4Х, 12, апі 13 available separately. UL Listed Contact Blocks 
= Type C-2000 and CSA Certified. f or 22 mm 
Е P CHOOSE ШЕН Бадана | PRISES in 
ype of Operator ontact Form asic Materia olor 0. 
Momentary Push / Maintained Intermediate / Momentary Pull Operators 
40mm Mushroom Head = Meta Red бАМК2 = 10А, 600V For use with GE operators. 
Momentary Push UL Listed and CSA Certified 
Flush Button, Extended Button = Plastic, Metal Green, Yellow, Blue, White, Black, Red H7001 А 
Flush Button, Extended Button 1NC, 1NO Metal Red, Green, Yellow, Blue, White, Black H7078 Contact Terminal Mfr. Item 
Flush Button, Extended Button 1М0/1МС Metal Red, Green, Yellow, Blue, White, Black H7081 Form Connec. Model No. 
40mm Mushroom Head — Metal Red H7016 INC Quick-Connect P9B-O1FN бАМ,0 
Maintained Push / Turn To Release 1NC/1NO Screw P9B-11VN — 6AMJ6G 
40mm Mushroom Head — Plastic Red 6AMP1 1NO Screw P9B-10VN — 6AMJS 
40mm Mushroom Head 1NC Plastic Red 49A602 1NO Quick-Connect P9B-10FN — 6AMJS 
Maintained Push / Maintained Pull 1NO Quick Connect P9B-10FN-AA 6AMJ4 
40mm Mushroom Head — Metal Red H6979 2NC Screw P9B-02VN бАМЈ2 
Maintained Push / Key Release Accessory/Modification Kit 
40mm Mushroom Head — Meta Red 6AMJ7 Printed Circuit Board Adapter, Pkg. of 5 P9A-CA6 бАМН8 


= Plastic construction Plastic construction. Contact blocks and lamp modules 
= Momentary operation both sold separately. UL Listed and CSA Certified. 
WHITE/GREEN, WHITE/RED — |WHITE/BLACK, WHITE/RED 


22mm Multihead and Joystick Operators о 


Type of Mfr. Item Mfr. Item 
Operator Legend Model No. Model No. 
Illuminated Multi-Head Operator 
(2) Flush Buttons No Legend | MPD1-11C & MCBH-00 — 6GAMLOÜ = = 
(2) Flush Buttons 1/0 P9M-PLVRGO1 6AML1 = 
(1) Extended Button, (1) Flush Button Мо Legend |MPD12-11C & MCBH-00 49A846 — — 
(1) Extended Button, (1) Flush Button 1/0 MPD13-11C + MCBH-00 49А847 — 
Joystick Operator 
5 Positions, 4 Directions = = = MJS6-40B — 6AMP4 
22mm LED Pilot Lights oy эле эле 
= NEMA rated 4X 
Rated for 100,000-hr. operation. Pilot light heads require lamp modules 
sold separately at Grainger.com®. All are UL Listed, CSA Certified. 
PLASTIC METAL 
Lamp Blue Green Red Blue Green Orange Red White Yellow 
Voltage Type Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
Pilot Lights 
24V AC/DC Refracted LED 49A710 49A708 49A707 = — 494706 — 49A705 49A703 
24V AC/DC Diffused LED — = — 49A679 49А677 49А681 49A676 49A680 49A678 
120V AC Refracted LED — 49A720 49A719 49A716 — 49A718 — 49A717 49A715 
120V AC Diffused LED = 49A695 = 49A691 = 49A693 49A688 49A692 49A690 
Pilot Light Heads (Lamp Module Sold Separately) 
= LED = = = 49A807 49A805 49A809 49A804 49A808 49A806 
= LED = = = 49A819 49A817 494821 49A816 49A820 494818 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. = 
Indicating Lights & Enclosures Details on page А1. E 


20C840 ы de 
_ А | \ Schneider 
Indicator Lights Сеник 
Nylon bodies include self-locking ашу b Enclosures for 
ears. For use in machine and ~Q M 
equipment control panels. тш 22mm Operators 


Note: LED flat versions are available in >0св42 » Plastic NEMA rated 1, 4X, 12, 13 


blue and white on Grainger.com?. » Metal NEMA rated 4, 13 
RED =) YELLOW | GREEN No. of one Conduit Item 
Mountin Electrical Item Item Item ; Р р 
| item аре, wi mus е қ Connection 5 No. гіз, Мо. Holes Material Depth Size 71 a на на әд. eig 
ncandescent, Nylon Bo ith Polycarbonate Lens and Stainless Steel Bezel тт; = o o 
Flush "T2 ACDC 12 in Mounting dia ^ 6 n Wire Leads —€— M 1 Mea 193m Жіп 208i 315i 315i 48508 
Flush 127 AC/DC Yin Mounting dia 6 іп Wire Leads |20084 — = 1 Meta 293in іп 303in  3.15in 3.15іп 48509 
Raised 12V AC/DC 7 іп Mounting dia біп Wire Leads |20C844| — = 2 Plastic vein 4lin 2.68 in 2in 6HK20 
Raised 24V AC/DC У in Mounting dia біп Wire Leads | 200845 200842 * 20C843 2 Meta 195in Zin 2.03in___3.15in__5.12in_4B590 
= Бай bed Crom Yin Hout dia 0.187 in Tab |20C846| — — 2 Metal 2.93 in ГАШ 20s in 3-5 in stain Шол 
D, Brass Plated поте, Plastic (A 1 21 E 901 П 
at 12VDC 6mm ПА dia Lead for Soldering [24М032]24М033 |24М034 3 Meta 1.93 in 4 in 203in  315in  6.9in 4B592 
Flat 12VDC 8mm Mounting dia Male .110 Connector 24M060| 24M061 |24M062 3 Meta 2.93 in “in 303in  3.15in —69in 48593 
Flat 12VDC 10mm Mounting dia Male .110 Connector 24M093| 24094 | 24095 4 Plastic =: yo in 646in X 2.68in 2in 6HK22 
Flat 12VDC 12mm Mounting dia Male 110 Connector 24M127|24M128 |24М129 4 Meal — 193in Яп 69in 3Л5п  203in  2UYY7 
Flat 12VDC 16mm Mounting dia Male .110 Connector 24M163| 24M164 | 24M165 4 Meta 2.93 in Ain 303in  3.15in —866in 48594 
Flat 24V DC 6mm Mounting dia Lead for Soldering |24M037| 2411038 |24039 5 Plastic ЙІ 772m 3288 20 GHK23 
Flat 24VDC 8mm Mounting dia Male .110 Connector 24M065| 24M066 24М067 5 Meta 2.93 in Жіп 122in 2355п 305п 20УҮ8 
Flat 24V DC 10mm Mounting dia Male .110 Connector 24M098|24M099 | 24M101 Contact Hiis s and Accessories а 
Flat 24V DC 12mm Mounting dia Male .110 Connector 248132 | 24M133 | 24134 Blanking umm oses 22mm Hole, Gray, Nonmetallic 6HX77 
Flat 24V DC 16mm Mounting dia Male -110 Connector 24M168|24M169 2211170 Contact Block, ТМС For Use With Schneider Empty Enclosure 6JC92 
Flat 110/ AC 8mm Mounting dia Male .110 Connector 241070 24M071 |24M072 Contact Block, 1NO For Use With Schneider Empty Enclosure 6JC91 
Flat 110/ AC 10mm Mounting dia Ма 0 Connector 24M104 | 24105 24М106 
Fat 110V AC 12mm Mounting dia Ма 0 Соппесіог24М137 241138 | 24139 
Flat 110V АС 16mm Mounting dia Mal 0 Connectorj24M173/|24M174 | 24175 


Protruding — 12V DC — 6mm Mounting діа Lead 
Protruding 12/00 8mm Mounting dia Ma 
Protruding 12/00 10mm Mounting dia Mal 
Protruding 12/00 12mm Mounting dia Mal 


e. 
a 
е. 
е 
е 
е 
е 
е 
е 
е. 
ad for Soldering |24М026 24М027 24М028 - 
е. 

е 
е 
Protruding — 12V DC 16mm Mounting dia Male . 
а! 
е 
е 
е 
е 
е 
е 
е 
е 
а! 
е 
е 
е 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

10 Connector 24М051!24М052 24М053 

10 Connector 2410084 | 24M085 | 24M086 
: 10 Соппесїог(24М118 241119241120 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


-——» WIEGMANN 
Oiltight Enclosures 


for 22mm Operators 


= NEMA rated 12 and 13 

» JIC Standard EL-1-71 

Neoprene gasket and mounting flange ensure oilt- 
ight seal. Captive cover screws are threaded into 
deep-well hubs. Carbon steel with ANSI 61 gray 
polyester powder-coated finish. Seam welded 

and ground smooth. Grounding stud included. UL 


0 Connector; 24M154 24155 |24M156 
r Soldering |24M029|24M030 24М031 
0 Connector 24М054| 2414055 |24M056 
0 Connector 24087 | 2414088 2411089 
0 Connectorj24M121|24M122 24М123 
0 Connectorj24M157|24M158 |24M159 
0 Connector 24M057| 2411058 | 24M059 
0 Connector 24090 | 24091 | 241092 


Protruding 24/06 6mm Mounting dia Lead 
Protruding — 24V DC 8mm Mounting dia Mal 
Protruding 24/00 10mm Mounting dia Mal 
Protruding — 24V DC 12mm Mounting dia Ma 
Protruding — 24V DC 16mm Mounting dia Ma 
Protruding 110VAC 8mm Mounting dia Mal 
Protruding 110/ АС 10mm Mounting dia Mal 
Protruding 110/ АС 12mm Mounting dia Ма 0 Connector 24M124|24M125 |24М126 
Protruding 110V АС 16mm Mounting dia Ма 0 Connector 24M 160, 24M161 |24M162 

Round 12VDC 6mm Mounting dia Lead for Soldering |24M020| 24M021 24М022 

Round 12VDC 8mm Mounting dia Male .110 Connector 24М042 | 24M043 24М044 

Round 12VDC 10mm Mounting dia Male .110 Connector 24M075|24M076 24М077 

Round 12VDC 12mm Mounting dia Male .110 Connectorj24M109|24M110 |24М111 
.110 Connector/24M145 |24M146 |24М147 


Round 12VDC 16mm Mounting día Mal 


e 
Round 24VDC 6mm Mounting dia — Lead for Soldering |24М023 24М024 | 247025 i ifi 
Round 24V DC 8mm Mounting dia Male .110 Connector/24M045|24M046 | 24M047 Listed and CSA Certified. 
Round 24VDC 10mm Mounting dia Male .110 Connector 24M078 2414074 24М080 No.of No. of Mfr. Item 
Round 24V DC ómm Mounting da Male-110 Connector МНЕ AMIAS - 24150 Holes Colum WP Nee S 
oun mm Mounting dia Male onnector 
Round — 110V AC 8mm Mounting dia Male 110 Connector 24M048 | 24MD49 - 24М050 a ee ES 
Round 110/ AC 10mm Mounting dia Male .110 Connector 24M081| 24082 | 24M083 3 1 Тіп 275іп 3.5in PBGX3 2VB61 
Round 110/ AC 12mm Mounting dia Male .110 Connector 24М115 | 24М116 |24М117 4 1 &88in275in 35in PBGXA 2VB62 
Round 110/ АС 16mm Mounting dia Male .110 Connector 24M151|24M152 |24М153 6 2 &5in 5in 425in PBGX6 2VB63 
Neon, Nylon Body With Polycarbonate | Lens 9 3 85in 65in 425 in PBGX9 2VB64 
Miniature Flush 120V AC е in Mounting dia біп Wire Leads | 200859 | 20857 “| 200858 : : : 
Neon, Nylon Body With Polycarbonate Lens and Stainless Steel Bezel 
Flush 120V AC in Mounting dia — 6 in Wire Leads 200849! 200847 *| 200848 
Raised 120V АС in Mounting dia 0.187 in Tab 200855| — 200852 а я 
Raised 120VAC іп Mounting dia біп Wire Leads | 20C854 | 200850 * 20C851 9 A 
Raised 240V АС Yin Mounting dia біп Wire Leads [206856] — 200853 
* Amber color. [] % ж 


LED Indicator Lights 4 


Nylon body with polycarbonate lens. 
UL Listed. 


ДЕ. — 


RED GREEN AMBER 
Item Item Item Green 
Voltage No. No. No. 22NY92 
% in Mounting dia Flush, 6 in Wire Leads. 
12V AC/DC |22NY41 — 


Enclosures for 22mm Operators 


Plastic enclosures are made of impact- and corrosion-resistant Valox? crystal- 


24V AC/DC 22NYA4A -- RED | GREEN | AMBER line thermoplastic polyester. Molded internal bosses for back panel, component 
{20V AC/DC |22NY49 | 22NY52 | 22NY54 Item Item Item i ils. Sili . i i 
Y2 in Mounting dia Raised, 0.187 in Tab Voltage Nr Nr Ne mounting, and DIN rails. Silicone gasket; no hinge. Cover and base meet with 
24V AC/DC |22NY43 — = 12mm Mounting dia Raised, M2.5 Screw tongue-and-groove design for tight seal. Include nonmetallic cover screws. UL 
120V AC/DC |22NY48 | 22NY51 = 6V AC/DC |22NYB4| — 22NY85 i ifi i 
3e in Mounting dia Raised, 6 in Wire Leads 12VACIDC-|22NY87 224486 | 22Nveg — | Listed and CSA Certified. Plastic enclosures are rated IP66. 
12V AC/DC |22NY40| — — 24V AC/DC |22NY90| 22NY89 - No. of No. of нет 
24V AC/DC 22МҮ42 22NY45 | 22NY46 120V AC/DC |22МҮ03 22NY92 | 22NY94 Holes Columns H w D No. 
120V AC/DC |22МҮ47 22NY50 | 22NY53 240V AC/DC 22МҮ06 22NY95 | 22NY97 Plastic 
240V AC/DC |22NY55| 22NY56 — 18mm Mounting dia Raised, 0.187 in Tab 1 1 4.02 in 284in 331in 2HRW1 
8mm Mounting dia Flush, 0.110 in Tab 120V AC |22NY60| 22NY61 | 22NY63 2 1 189i 2721 2%1 HRW 
6V AC/DC |22NY69| 22МҮ68 | 22NY70 240V AC 22МҮ64 22NY65 | 22NY67 09 In en Je In 
12VAC/DC 22NY72| — — 22NY73 22mm Mounting dia Raised, M3.5 Screw 3 1 6.38 in 2.84 in 3.31 in 2HRWS 
24V AC/DC |22NY75| 22NY74 — 24V AC/DC |22NZ01| 22МҮ08 | 22NZ03 4 1 8.74 in 2.84 in 3.31 in 2HRW4 
120V AC/DC |22NY78| 22NY77 | 22NY79 120V AC 22М706 22NZ04 | 22NZ08 6 2 6.65 in 4.69 in 4.72 in 2HRW5 
240V AC/DC |22МҮ81 22NY80 | 22NY82 240V АС |22NZ11| 22NZ09 | 22NZ13 9 3 6.65 in 6.65 in 4.72 in 2HRW6 
240 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ELECTRICAL 
Pendant Stations 


NEMA 4X Push-Button Pendant Stations 


= NEMA 4X Push-Button 


A No. of No. of Mechanical 
Pendant Stations Operators Action Speeds  Interlock 

Ergonomical design for one- Up/Down Legend "- 2 " 

handed operation. These 2 Mom. 1 Yes 

stations feature high-impact Mom. 1 yes 
ABS enclosure, 2-pc. design for ‘User Contigurable Legend _ 

easy wiring with shock- and Main. 1 Mo 

vibration-resistant construc- 2 Mom. 1 Yes 

tion. Ideal for overhead cranes -—— 7 Yes 

and hoists, conveyor/elevator 4 Main. / Mom. T Yes 

control, assembly lines, work- Mom. ) Mon. I Ws 

stations, and monorail control. Main. Ц Мот. / Mom. 1 Yes 

бі j ain. iom. om. es 

UL and C-UL Listed. 6 Mom. / Mom. / Mom. 1 Yes 

Mom. / Mom. / Mom. 2 Yes 

Main. / Mom. / Mom./ Mom. 1 Yes 

Main. / Mom. / Mom./Mom. 2 Yes 

8 Mom. / Mom. / Mom. 1 Yes 

Mom. / Mom. / Мот. / Mom. 1 Yes 

Mom. oe ол Мол Moms > М c — SE e 7Mom./Mom. 2 Yes 


Pendant Stations 
Я T 20C806 
= 600VAC/DC UL Listed. CSA and CE Certified. 
No.of Contact Housing NEMA Item 
Legend Operators Form Color Rating H Ww D No. 
Momentary with Nylon Cord Grip (0.375" to 0.625" Cord dia.) 
Start/Stop 2 1NO/1NC Yellow 4X 7.56 іп1.73іп 2.83in 200815 
Up/Down 2 2NO Yellow 4X 7.56 іп1.73іп 2.83in 200814 
Momentary, 1⁄2" 14 NPT Entrance 
Forward/Reverse 2 2NO Yellow 1, 3, ЗА, 4, 4X 4.62 in2.19 in 2.98 іп 20C806 
Start/Stop 2 1NO/1NC Yellow 1,3,3R, 4, 4X4.62 іп2.19 іп 2.98 in 200808 
Up/Down 2 2NO Yellow 1,3, ЗА, 4, 4Х4.62 in2.19 in 2.98 іп 200809 
Up/Down 2 2NO Red 1,3, 3А, 4, 4Х4.62 in2.19 in 2.98 in 206810 
Up/Down 2 2NO Black 1,3, ЗВ, 4, 4X4.62in2.19 in 2.98 іп 206811 
Up/Down 2 2NO Yellow 1,3, 3R, 4, 4X 8in 2.19in 2.98in 200812 
Up/Down 2 2NO Yellow. 4,4Х,5 9.25 іп2.08 іп 2.91іп 206813 
User Configurable 2 2NO/2NC Yellow 1,3, ЗВ, 4, 4X4.62 in2.19 in 2.98 in 200804 
User Configurable 2 2NO Yellow 1, 3, 3R, 4, 4X4.62 in2.19 in 2.98 іп 200805 
Maintained, 2" 14 NPT Entrance 
On/Off 2 1NO/1NC Yellow 1,3, ЗВ, 4, 4X4.62 іп2.19 іп 2.98 in 200807 
Contact Blocks 
1 Speed — 1NO 200816 
1 Speed — 1NC 200817 
D| ЕК. | 


by Schneider Electric 


Push-Button Pendant 


Stations—Assembled 


= NEMA rated 1, 3, 3R, 4, 4X, 

and 13 plastic enclosures 
= ^" conduit entry 
= 5A contact rating 
Include strain relief. 600/АС/0С max. 
Rated NEMA B600-P600. UL Listed, 
CSA Certified, and CE Certified. 


Type of Contact Mechanical Housing Mfr. 
Legend Operator Form Interlock Color Model 
Up/Down Push Button 2NO Yes Black — 9001BW92B 
Up/Down Push Button 2NO Yes Red 9001BW92R 
Up/Down Push Button 2NO Yes Yellow — 9001BW92Y 
Start/Stop Push Button 1N0/1NC No Yellow — 9001 BW95Y 
Start/Stop Push Button 2NO Yes Yellow — 9001BW96Y 
Forward/Reverse Push Button 2NO Yes Yellow — 9001BW93Y 
On/Off Push Button 1N0/1NC Yes Yellow — 9001BW94Y 
User Configurable Push Button 2NO Yes Yellow 9001В//90Ү0 
User Configurable Push Button 2NO/2NC No Yellow — 9001BW91YU 
User Configurable Push Button 2NO Yes Yellow 9001В//100Ү0 


Item 
No. 
БЕТР5 
5FTP6 
5FTP7 
5FTP8 
12N831 
5FTP9 
5FTRO 
12N832 
5FTR1 
БЕТН2 


4 
\ 
INDUSTRIES 
1NO 1NO/1NC 
Mfr. Item Mfr. Item 
Model No. Model No. 


CPC02-C00-000A 30PL52 
CPA02-A4C-000A 30PL73 
СРЕ02-С00-000А 30PL75 
CPE02-D00-000A 30PL74 


Шә 


— — СРНО2-В00-000А 
СРНО2-А00-000А 


СРНО2-С02-000А 30PL55 


CPHOS-C3C-000A 30PL72 


Push-Button 


Pendant Stations 


Come unassembled, except for 2- 


30PL68 
30PL70 


by Schneider Electric Schneider Electric 


button pendant stations 2EV30 


and 2EV31. UL Listed, CSA Certified, and CE Certified. 


30MM 

= NEMA rated 1, 3, 4, 4X, 
and 13 plastic enclosures 
= 3⁄4" NPT conduit entry 


Use with any 30mm corrosion- 


22MM 
= NEMA Type 1, 4, 4X, and 
5 plastic enclosures 
= 8 to 26mm cable entry 
Use with a variety of 22mm 
corrosion-resistant, nonmetal- 


resistant, nonilluminated 
operators. Interlocked push 
buttons include contact blocks; 
rated NEMA A-600. 


lic, nonilluminated operators. 
Contact blocks; rated NEMA 
A-600, Q-150DN. 


Mfr. Nam 
Description Model 
30mm Components 
2-Hole Enclosure 9001SKYP2 2ЕВ80 
4-Hole Enclosure 9001SKYP4 2ER81 
6-Hole Enclosure 9001SKYP6 2ЕВ82 
8-Hole Enclosure 90015КҮР8 2ЕВ83 
10-Hole Enclosure 9001SKYP10 2ЕВ79 
2 Momentary Push Buttons, 2 NO, Interlocked 9001SKRU1 2ЕН60 
2 Maintained Push Buttons, 1 NO, 1 NC, Interlocked 9001SKRU11 2ER62 
2 Maintained Push Buttons, Interlocked w/o 
Contacts, Universal Color, Includes Black, Red, 9001KR11U H5315 
Green, Yellow, Orange, Blue and White 
omentary Push Buttons, 
NO, interlocked 2-Speed 9001SKRU2 2ER63 
2 Momentary Push Buttons, 2 
NO, interlocked 5-Speed 90015KRU5 2ER66 
Legend Plate (Hoist Up/Down) 90015КМ201 2ER36 
22mm Components 
2-Hole Enclosure XACA02H7 2Е/25 
3-Hole Enclosure XACA03H7 241875 
4-Hole Enclosure XACA04H7 2Е/26 
6-Hole Enclosure XACA06H7 2Е/27 
8-Hole Enclosure XACA08H7  2EV28 
12-Hole Enclosure XACA12H7  2EV29 
Push Buttons, Booted Single Black Button XACA9412  2EV34 
1 NO/Spring Return/1 Speed Contact Block 7В2ВЕ101 48696 
1 PERIIT Benny Speed солай Віоск 2В2ВЕ102 148699 
апу Close + ап 
Spring Return/2 Speed Contact Block XENGI191 ..2EW17 
Interlock for Contact Block XACA009 2Е/24 
22mm Assembled Pistol Grip Pendant Station 
2 Button, Up/Down, 2NO XACA201  2EV30 
2 Button, —2 Button, Up/Down, INOANG — ЖА»  ZEVBT o 1NOANC XACA205 2Е\З1 


cro 


Wiring Device-Kellems 


NEMAType4X  .—. M 


Pendant Stations 

= Rated 6A at 120V and 3A at 240V 
= Max. voltage: 240V 

Nylon cord grip and sealing ring keep out dust and moisture. 
Momentary operation; for control circuit operation of electric 
motor hoists and other machinery. 5C317 has mechanical inter- 
lock to prevent activating both buttons simultaneously. 9.2"L x 
1.1"W x 2.4"D. UL Listed and CSA Certified. 


Type of Contact Housing Mfr. Item 

Legend Operator Form Color Model No. 
Up/Down _ Push Button 2NO Yellow. CPB21 56317 
Start/Stop Push Button — 1NO/TNC — Yellow CPB20 30319 
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-B00- 30PL54 
— — -A00- 30PL53 
CPH02-D00-000A 30PL56 = = 
— = CPH04-B1C-000A 30PL58 
— = CPH04-B1D-000A 30PL59 
СРНО4-С1С-000А 30PL60 | СРНОД-АТС-000А 30PL57 
CPH04-D1D-000A 30PL61 = = 
= = CPH06-B2C-000A 30PL63 
— — CPH06-B2D-000A 30PL65 30PL75 
CPH06-C2C-000A 30PL66 | CPHOG-A2C-000A_30PL62 
CPH06-D2D-000A 30PL67 | CPH06-A2D-000A 30PL64 
= = CPH08-B3C-000A 30PL69 
— = CPH08-B3D-000A 30PL71 


СРНО8-АЗС-000А 
CPH08-A3D-000A 


30PL54 


30mm 
Enclosure 
2ER81 


! 


22mm 
Enclosure 
2EV30 


5C317 


241 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. n 
Control Stations Details on page А1. E 


Assembled Control Stations DEERE 
a Metal NEMA enclosures NEMA 1 AND NEMA 4 (INDOOR) by schneiden ее 
= 600VAC/DC max. Contact blocks rated 0.6A at 600VAC, 0.75A at 480VAC, 


Surface-mount stations for use 1.5А at 240VAC, 3.75A at 120VAC. Grainger 2XV series are 
with magnetic motor starters also CSA Recognized, CE Certified, and NEMA B600-P600. 
to control functions of electric NEMA 1, 3, 4, AND 13 


motors. Not for direct starting or 
stopping of motors. UL Listed. Contact blocks rated 1.2A at 600VAC, 1.5A at 480VAC, 3A 


| 


| E 
NEMA 1 NEMA 4 NEMA 1, 3, 4, and 13 


at 240VAC, 6A at 120VAC. 
2EK13 2EK34 2NMC8 
NEMA RATING 
1 4 1,13,3,4 

No. of Type of Contact Mfr. Item Contact Mfr. Item Contact Mfr. Item 

Operators Legend Operator Action* Form Model No. Form Model No. Form Model No. 

1 Emergency Stop Mushroom Head Push / Pull = — = 1NC 9001KYG1Y1  5GEL0 = = — 

1 Emergency Stop Mushroom Head Twist-to-Release = = = 1NC — 9001KYG1Y2 —5GEL1 = = — 
1 Hand/Off/Auto Selector Switch M 2NO 9001BG112 2ЕК12 = = == 1NOANC 9001KYK111 2NMC5 
1 Off/On Selector Switch M 1NOANC 900186111 2XVF6 = = — 1NOANC 9001KYK110 2NMC4 
1 Start Push Button 5 1NO 9001BG101  2XVF3 = — — 1NOANC  9001KYK11 2ММ03 
1 Stop Mushroom Head 5 1NC 900186103  2XVF5 = = — 1NOANC  9001KYK14 2ММ07 
1 Sto Push Button S = = = = = — 1NOANC  9001KYK13 2NMC6 

2 For/Rev Push Buttons 5/5 2М0 9001В0206 2ЕК16 2NO 9001BW242 2ХМ97 — = = 
2 Open/Close Push Buttons 5/5 2NO 9001BG207 2ХУҒ8 2NO 9001BW244 2Х/08 2NO/2NC 9001KYK26 2ММ04 

2 Raise/Lower Push Buttons 5/5 2М0 900180209  2XVF9 = = — — — — 
2 Start/Stop Push Buttons M/M 2NO 9001BG215 2ЕК19 2NO 9001BW255 2ХҮН2 1NOANC 9001КҮК27 2NMD5 
2 Start/Stop Push Buttons 5/5 1NOANC 900180204 2XVF7 1NO/1NC 9001BW241 2ЕК35 2NO/2NC 9001КҮК23 2NMD1 
2 Start/Stop Mushroom Head 5/5 1NOANC 900180203 2ЕК14 1М0/1М0 9001В//250 2Х/09 2NO/2NC 9001КҮК22 2ММ09 
2 Start/Stop Push Buttons S/S 1NOANC 900180201 2ЕКІЗ 1NOANC 9001В//240 2ЕКЗ4 2NO/2NC 9001KYK21 2ММ08 
2 Up/Down Push Buttons 5/5 2NO 9001BG208 2ЕК17 2NO 9001BW243  2EK36 2NO/2NC 9001КҮК25 2NMD3 
3 СИ Push Buttons 5/5/5 2NO/3NC 900186302 2EK22 — — — 3NO/3NC 9001КҮКЗ1 2NMD6 
3 Open/Close/Stop Push Buttons $/8/8 2NO/3NC 900180303 2ЕК23 — — — 3NO/3NC 9001КҮКЗЗ 2ММ08 

3 Raise/Lower/Stop Push Buttons 5/5/5 2NO/3NC 900180304 2XVG2 = = = — — — 

3 Start/Jog/Stop Push Buttons 5/5/5 2М0/3М0 900186316 2XVG3 = = E — — — 
3 Up/Down/Stop Push Buttons 5/5/5 2NO/3NC 900180305 2ЕК24 — — = 3NO/SNC 9001КҮКЗ2 2ММ07 


* M = maintained contact, S = spring return momentary contact. 


ig No. of Contact NEMA Item 
Day ton Operators Legend Form Rating H w D No. 
Momentary 
Forward/Reverse/Stop — 1NC, 2NO/2NC 2.19 in 3.69 in 2.06 in 200796 


3 1 
с t І 2 Open/Close 2NO 1 2.19 in 3.69 in 2.06 in 200792 
on ro 3 Open/Close/Stop 1NC, 2NO/2NC 1 2.19 in Sin 2.06 in 206797 
rH 3 Raise/Lower/Stop 1NC, 2NO/2NC 1 2.19 in 5in 2.06 in 200798 
— Stations 2 Start/Stop 1NO/1NC 1 2.34 in 3.69 in 206in 200794 
2 Start/Stop 1М0/1МС 4 3.27 іп 2.75 іп 2.76 іп 200801 
= 600VAC/DC 2 Start/Stop 1NO/INC 4 3271п 275іп 276іп 200802 ” 
= Surface mount 2 Up/Down 2NO 1 2.19 in 3.69 in 2.06 in 200795 
2 Up/Down 2NO 4 3.27 in 2.75 in 2.76 in 206803 
3 Up/Down/Stop 1NC, 2NO/2NC 1 2.19 in 3.69 in 2.06 in 200799 
Maintained 
1 Hand/Off/Auto 2NO 1 2.19 in 3.69 in 2.06 in 200789 
2 Start/Stop 1М0/1МС 1 2.19 in 3.69 in 2.06 in 200793 
* Lockout on stop. 
30mm Control Stations SIEMENS 
UL Listed and CSA Certified. 
No. of Type of Contact NEMA Item 
Operators Legend Operator Form Rating No. 
Maintained 
1 Hand/Off/Auto 3-Position Selector Switch 1NO/1NC 4X бЕХС5 
1 Off/On 2-Position Selector Switch 1М0/1МС 4X бЕХС9 
МЕМА Momentary 
4x 1 Start Flush Button 1М0/1МС 4Х GEXCG 
6EXD1 1 Stop Raised Button 1NO/1NC 4X 6EXC7 
1 Stop Push Button with Mushroom Head 1М0/1МС 4Х бЕХС8 
Мотепќагу / Momentary 
2 Up/Down Flush Button/Flush Button 1М0/1МС 4X GEXDO 
2 Start/Stop Flush Button/Raised Button 2М0/2МС 4X 6EXD1 
Momentary / Momentary / Momentary 
3 Forward/Reverse/Stop Flush Button/Raised Button 1NO/1NC 4X GEXD2 
3 Open/Close/Stop Flush Button/Raised Button 1NOANC 4X GEXD3 
3 Up/Down/Stop Flush Button/Raised Button 1NO/1NC 4X 6EXD4 


Hazardous Area Control Stations 


a For locations defined as hazardous in NEC Class sealing plate has a molded gasket and KILLARK 
1, Div. 1 or 2; Class Il; or Class Ill, Div. 1 or 2 is attached to the operator cover for easy wiring and 

= Cast-aluminum cover and body assembly. UL Listed and CSA Certified. 

= Stainless steel bolts are captivated to prevent loss ^ wore; 2AV81, 2AV91, 2AY16, and 2AV85 аге not for direct starting 

For use in areas where flammable gases or combus- or stopping of motors. 2AV95, 2AV98, 2AY11, and 2AY14 are used 


tible dusts may exist. Raintight NEMA 3 factory-sealed 10 start and stop small UE motors. 
% іп *^ in 
Contact Mfr. Item Mfr. Item 
Legend Form Amps Model No. Model No. 


2AV95 
= Blank 2NO0/2NI 0A (2 600V AC, 2.5A @ 250V D FXCS-4B7 AV81 FXCS-5B7 2AV91 
tart/Stop 1М0/1М 0A @ 600V AC, 2.5А (2 250V D FXCS-4B4 2AY16 FXCS-5B4 2AV85 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) 30mm Operators 


Find more Dayton? 30mm Operators and Accessories at Grainger.com®. 


xd 


30mm Nonilluminated Push Buttons—Complete Units 


= NEMA 4 and 13 rated Direct-acting operation. UL Listed. CSA and CE Certified. 
P CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Contact Item 
Type of Operator Color Head Material Form No. 
Momentary Push 
; Red; Green; Metal 1NOANC H7067 
Flush Button; Extended Button Universal; Black Plastic 1NO/1NG H7071 
57mm Mushroom Head; 40mm Mushroom Head Green; Black; Red Metal; Plastic 1NC H7085 H7071 
Maintained Push / Maintained Pull 
40mm Mushroom Head Red; Green; Black Metal; Plastic 1NO/1NC H7094 


za 


30mm Selector Switches, Complete Units ' 


= NEMA 4 and 13 rated Include operator, key, and contact block. UL Listed. CSA and CE Certified. 
Contact Key Switch Operation @ Positiont 13, 4, 4X 13,4 
Position Асііоп* Form Cam Removal © Роѕ. А © Роѕ. В  GPos.C | Нет No. Item No. 
Lever 
2 M/M ANO/1NC E No Key X0 OX = 306297 306296 
2 M/M 2М0/2МС Е Мо Кеу XOXO OXOX = 31XH91 306298 30G296 
2 M/S 1NO/1NC D No Key 0X X0 = = 30G299 
3 M/M/M 1М0/1МС F No Key 00 OX X0 = 306302 
3 M/M/M 1М0/1МС D No Key 00 OX XO 31XH92 = 
3 M/M/S  1NO/1NC C No Key XO 00 OX 306306 306305 
3 S/M/S  1NO/TNC C No Key X0 00 OX 306304 306303 
Extended Lever ы 
2 M/M 1NO/1NC E No Key X0 OX — 32UK01 306308 ] 
2 M/S 1NO/1NC D No Key OX X0 — = 306310 
3 M/M/S  1NO/INC C No Key XO 00 OX = 306314 
3 S/M/S  1NO/1NC C No Key X0 00 OX — 306312 
Keyed 
2 M/M 1NO/1NC E Left X0 OX = — 306316 
2 M/M 1М0/1МС Е Left/Right XO OX = EL 306315 ^ 
2 S/M 1NO/1NC D Right OX XO = = 306317 306315 


* М=таіпіаіпей contact, S-spring return momentary contact. t X=Closed/On, 0-Open/Off. 


Ex 


30mm Joystick 
Operators 


Chrome-plated zinc die-cast construction. 
UL Listed. CSA and CE Certified. 


H7014 H6967 


No. of Direction of Item 
Directions — Action Operation No. 
4 Momentary Vertical and 306490 


ші 


30mm Contact Blocks «4 
= 10A @ 600VAC/DC \ 


: : 30G321 
= Direct-acting М 
Contact Item | 
Form No. e "nw 
INS 306218 МШ . 
1NC/1NO 306320 30G318 


30mm Nonilluminated Push Buttons 


= NEMA 4 and 13 rated 
Direct-acting operation. Contact blocks sold separately, this page. 


шш 


30mm Potentiometers 


= 4mA Feature a heavy-duty dial D> CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
= 500VAC plate with graduation from Type of Operator Color Basic Material No. 
= 2W 0% to 100% Momentary Push 
9 0: Flush Button; Extended Button Green; Red Metal; Plastic H7014 
NEMA Item Flush Button; Extended Button Multi Metal; Plastic H7015 
Ohms Rating No. 40mm Mushroom Head Black Metal H6966 
1,000 13,4 306484 60mm Mushroom Head Red; Green Metal; Plastic H6967 
2,500 13,4 300485 Maintained Push / Maintained Pull 
5,000 13,4 306486 40mm Mushroom Head Red Metal; Plastic H7009 
5,000 13, 4, 4X 306489 30G484 Maintained Push 
10,000 13,4 300487 Emergency Break Glass Operator Yellow Plastic 306321 
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ELECTRICAL 
30mm Operators 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


H7064 
n 
ETN 
30mm Illuminated Push E.T-N 
1 
H e 
Buttons, Complete Units a 
= Heavy-duty metal operators 30mm Nonilluminated Push 
= HT800 series has anodized aluminum mounting rings А 
= Momentary action, except mushroom head аге maintained push/pull Buttons, Complete Units 
= UL Listed, CE, and CSA Certified = 10A,660VACNDC ——— | Ке 
= NEMA 3, ЗВ, 4, 4X, 12, and 13 rated » HT800 series has anodized aluminum mounting rings 
> CHOOSE: » UL Listed, CE, and CSA Certified 
Lamp > CHOOSE: P CHOOSE: Lamp Module CHOOSE: Item = Momentary action 
Тре Туре of Operator Color Voltage Contact Form Мо. 
10250T Series > CHOOSE: CHOOSE: CHOOSE: CHOOSE: Item 
Full Voltage Type of Operator Color Contact Form Action Legend No. 
Incandescent Amber; Blue; 1NO; iNC Н4389 10250T Series 
Round виноп sh nA Ар; 1МОЛМС — наз 40mm Mushroom Head Black Green: о, МС Momentary Push Мо Legend H4402 
LED Т 120V A Е 7 7 
Amber; Blue; Green; 1NO; 1NC H4396 Black; Green; — 1NO/1NC; 
Red; White: Yellow 1NO/TNC; 2NO —H4397 ZommiMushiroomHead е Yellow 20: 2NG Momentary Push Мо Legend Н4405 
Transformer аск; Green; n] 
40mm Mushroom 24V AC: 120V 65mm Mushroom Head Red; Yellow 1NO;1NC Momentary Push Мо Legend H4404 
Head iis AC/DC а дыны 65mm Mushroom Head Black; Green; ІМОЛМС Momentary Push No Legend H4407 
Amber; Blue; Green; ТМО; INC H4383 Red; Yellow — 2NO; 2NC y E 9 
LED Red; White; Yellow 1М0/1МС Н4384 ч тегдепсу 
Round Button — Amber Blue; — t20/AC INO-ING Назв Semm Mushroom Head  —.. Hed T Momentary Push Sp над06 
ear; Green; Red; г mergency 
< White; Yellow 1NOANC H4387 2. Head Е ius 2NO; 2NC Momentary Push Stop H4409 
eries ush Button; lack; Green; г 
Full Voltage Exended Button Red; Yellow 1NO;1NC Momentary Push Мо Legend H4399 
А 1NO; 1NC H4184 ush Button; Black Green; 1М0ЛКС; 
PEEL H4189 Extended Button Ной Yellow 2М0:2М6  MomentaryPush No Legend H4400 
Head 1NO/1NC H6948 HTSUD Series — — 
Red H6949 * mm Domed ack; Green; Е aintained Pus 
iNO;1NC H6950 Mushroom Head » Bed 1NO; 1С | Maintained pull  Nolegend H7087 
: 1NC H5317 mm Domed ack; Green; aintained Push 
LED Round Button DU 2NO/NC H4191 Mushroom Head Red INO/INC | Maintained Pull (0 Legend Н7091 
Round Extended Amber; Blue; 1NO H5298 40mm Mushroom Head Black; Green; 1NO; 1NC Momentary Push Мо Legend H7083 
А : Я 1NC H5319 Red 
Guarded Button Cipar uber Red; 2NO/2NC H5300 40mm Mushroom Head Pack Green; т.т; Maintained Push ^ | egend H7088 
Round Extended Lnd Red i / Maintained Pull 9 
Guarded Button; INOMNG H4187 40mm Mushroom Head ba Tu 1NO/INC Momentary Push Мо Legend H7089 
Transformer ack; Green; 
Jimm Mushroom гата) 1NO:1NC Н4186 40mm Mushroom Head Red | 2NO/2NC Momentary Push No Legend H7095 
Head : mE Н4190 Extended Button Blac em 1NO/INC Momentary Push No Legend H7070 
Round Button 1\0 H5304 Extended Button Black; Green; 2NO/2NC Momentary Push No Legend H7074 
" A 1М0/1МС Н5305 Red 
LED Amber; Blue; 120V AC 2NO/2NC H5306 Black: Green: 
Clear; Green; Red; {NO H5302 Flush Button Bed — 1NO/1NC Momentary Push No Legend H7069 
White; Yellow ? - 
Round Extended ý 1NC H4182 Black; Green; 
Guarded Button Wine H4188 шш i Red 2NO/2NC Momentary Push No Legend H7073 
2N0/2N H4192 ush button; аск, Green; 
= Finger safe terminals. Extended Button Hed 1NO; 1NC Momentary Push Мо Legend H7064 
KNOB LEVER 
Contact Item Item 
Position Action* Form Color No. No. 
10250T Series 
2 Position M/M 1NO/TNC Black 39P805 39P806 
М/М 1NO/TNC Red 39P807 39P808 
М/М/М 2NO Black 39P809 39P810 
3 Position М/М/М 2NO Red 39P811 39P812 
М/М/М 2М0/2МС Black 39P813 39P814 
M/M/M 2М0/2МС Red 39P815 39P816 
4 Position М/М/М/М 2М0/2МС Black 39P817 39P818 
M/M/M/M 2NO/2NC Red 39P819 39P820 
HT800 Series 
M/M 1NO Black 12Y188 12Y201 
12Y206 S/M 1NO Black 12Y189 12Y202 
M/S {NO Black 12Y190 12Y203 
М/М 2NO Black 12Y191 12Y204 
2 Position S/M 2NO Black 12Y192 12Y205 
М/5 2NO Black 12Y193 12Y206 
М/М 2М0/2МС Black 12Y194 12Y207 
WIS ЖОС — — Back — | 12198 — 12209 
ас 12Ү209 
E -T-N M/M/M 2NO Black 12Ү214 12Ү226 
MINIS О Black — -12v218 — 12228 
ш H ас 
30mm Selector Switches, Complete Units .,... S/MIS 2NO Black | 12Y217 | 12Y229 
M/M/M 2М0/2МС Black 12Y218 12Y230 
» 600VAC S/M/M 2NO/2NC Black 12Y219 | 12231 
» HT800 series has anodized aluminum mounting rings MINIS 2NO/2NC Black | 12Y220 | 12ү232 
қ = S/M/S 2М0/2МС Black 12Y221 12Y233 
» UL Listed and CSA Certified 7 M/M/M/M 2NO/2NC Black | 12/237 | 12Y243 
Switches are rated NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13. Red units are illuminated, | “МШ — iN NS ПІ Black 150538 | Tavam 
120V incandescent lamp included. * M=maintained contact, S=spring return momentary contact. 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) 30mm Operators 


Find more Eaton 30mm Operators and Accessories at Grainger.com®. 


E:T-N 
30mm Illuminated Push Buttons | | | Q 


= Heavy-duty metal operators 

= LED lamp 

= Momentary action, except mushroom head are maintained push/pull 
= HT800 series has anodized aluminum mounting rings 

= UL Listed and CSA Certified 


Rated NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, and 13. Contact blocks sold separately. Extended Extended/Guarded Mushroom 
Push-Pull 
Lamp > CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Type Type of Operator Color Lamp Module Voltage No. 
10250T Series 
Full Voltage 
Incandescent Extended Button No Cap бу АН MB DO AE ИО AD AC/ H4390 
Transformer 
incandescent Extended Button No Cap 24V AC; 120V AC; 240V AC; 277V АС; 380V АС; 480V АС; 600/ AC -Mises 
HT800 Series 
Full Voltage 
Green; Red 24V AC/DC; 120V AC H4183 
24V AC 12K626 * 
LED OEMS воле вар Вей 24V AC/DC; 120V AC H7061 1 
120V AC 12K624 * 
Extended Guarded Button; Extended Button Amber; Blue; Clear; Green; Red; White; Yellow 24V AC/DC; 120V AC H4179 
Transformer 
LED 40mm Mushroom Head Green; Red 120V AC H4185 
Full Guarded Button; Extended Button Amber; Blue; Clear; Green; Red; White; Yellow H4181 


* Finger safe terminals. T Low profile version. 


Е.Т,М 
30mm Nonilluminated Operators 


= HT800 series has anodized aluminum mounting rings 


: E H4398 H7007 
= UL Listed and CSA Certified 
Rated NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, and 13. 5 
> CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Type of Operator Color Action No. 
10250T Series 
Half Shroud Button; Flush Button; Extended Button Black; Red; Green; Yellow; Gray; White; Blue; Orange Momentary Push H4398 
Flush Button/Flush Button; Flush Button/Extended Button Black/Green; Green/Black; Black/Red; Green/Red Maintained H4408 
65mm Mushroom Head Black; Red; Green; Yellow Momentary Push H4403 
40mm Mushroom Head Black; Red; Green; Yellow; Blue Momentary Push H4401 
HT800 Series 
Flush Button; Extended Button Momentary Push H7011 
: Я Momentary Push H7006 
40mm Mushroom Head Black; Red; Green Maintained Push / Maintained Pull H7007 
Maintained Push / Maintained Pull H7008 


E:T*N 
30mm Selector Switches 
= NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, and 13 rated 


= Black knob/lever 


Designed with chrome-plated housing and mounting 
nut on 10250T series and anodized aluminum on 
HT800 series. Contact blocks sold separately. 


E:T*N 


KNOB LEVER 
Item Item ЭХ 
i i Ае 30mm Contact Blocks 
2 1 M/M 39P984 39P995 i i idri E ; 
з 1 MS 39р985 398995 Designed with posidrive saddle clamp-type screw terminals. 
3 2 M/M/M 39P986 39P997 + Contact Contact Mfr. Item 
3 2 M/M/S 39P992 39R004 39P995 Form Color Rating Model No. 
3 2 S/M/M 39P988 39P999 For Use With Eaton HT800 Operators 
3 2 S/M/S 39P990 39R002 ING c ear 12A @ 600V ДС HT8B 144136 
1NC Late Break ear — 12A @ 600V A HT8D 144138 
3 3 MUS Etats 397938 ТМО Clear 12A @ 600V AC HT8A 144135 
3 3 S/M/M 39P989 39В001 1NO Early Make Clear — 12A @ 600V AC HT8C 14A137 
3 3 S/M/S 39P991 39R003 For Use With Eaton 10250T Operators 
1 7——W/WIMIN | 39054 39RODS (1) Standard, 2NO (1) Early Make Black 10A @ 660V AC/DC 10250157 398045 
т 1NC Gray 10A © 660VAC/DC 10250151 H4379 
HT800 Series 1NC/INO Gray 10A @ 660V AC/DC 1025011 H4380 
2 ЗА M/M 12Y185 — 12Ү197 1NC Late Break Black 10A 9 660V AC/DC 10250177 398043 
2 3A M/S 12Y187 12Ү199 INC Late Break/1NO Early Make Black — 10A € 660V AC/DC 10250755 398047 
2 3A S/M 12Y186 12Y198 1NC Logic Level Gray — 0.5AQ 120V AC 10250751Е 398028 
3 1D M/M/M 12Y210 12Y222 1NC Standard/1NO Early Make Black 10A © 660VAC/DC 10250147 398044 
3 1D M/M/S 12Y212 12Y224 1М0 Gray 10A 9 660/ AC/DC 102507153 Н4379 
3 1D S/M/M 12Y211 12Y223 12Y185 1NO/1NC Logic Level Gray — ОБА @ 120V AC 10250T1E — 39R030 
3 1D S/M/S 12Y213 12Y225 INO Logic Level Gray — 0.5A 120V AC 10250153E 398029 
4 ВЕ М/М/М/М | 12Y234 12Y240 2NC Gray 10A@660VAC/DC 1025013 H4380 
4 8E М/М/М/5 | 12Y236 12Y242 2NC Logic Level Gray — 0.5A @ 120V AC 1025073Е 39Ң031 
4 8E  S/M/M/M | 12Y235 12Y241 2NO Gray 10A © 660VAC/DC 1025012 Н4380 
* M-maintained contact, S-spring return momentary contact. 2NO Logic Level Gray — 0.5A @ 120V AC 1025072Е 398032 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
30mm Operators Details on page A1. 


Find more Siemens 30mm Operators and Accessories at Grainger.com®. 


30mm Illuminated Push Buttons—Complete Units SIEMENS 


a Include 1NO/1NC contact block Rated NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, and 13. UL Listed and CSA Certified. 
H6930 = Material: chrome-plated zinc die-cast 


INCANDESCENT LED 


Type of > CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Lamp Item Item 
Operator Color Contact Form Lamp Module Voltage Module Type No. No. 
Maintained / Momentary 
Amber; Green; 24V AC/DC Full Voltage H6930 H6935 
Round Button Red; White INO/ING 120V AC Transformer | H6932 H6937 
Maintained Pull / Maintained Push 
24V AC/DC; 120V AC Full Voltage — H5373 
Amber; Green; Я 24V AC/DC; 120V AC Full Voltage — H5391 
44mm Mushroom Head рер, White TNO/INC; 2NC 120V AC; 24V AC/DC Full Voltage | H5390 = 
120V AC; 240V AC; 480V AC Transformer H5392 H5393 
Turn to Release 
45mm Mushroom Head — Amber; Green; Red 1М0/1М0; 2NC 24V AC/DC; 120V AC Full Voltage H5376 H5376 
30mm Nonilluminated Push Buttons SIEMENS 
No Guard = Round shape Rated NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, and 13. Contact blocks sold separately, this page. 
UL Listed and CSA Certified. 
> CHOOSE: > CHOOSE: Bezel Mfr. Item 
Type of Operator Color Material Head Material Model No. 
Momentary Push / Maintained Intermediate / Momentary Pull 
45mm Mushroom Head Red Chrome Plated Zinc Die Cast Plastic 52PP3 бЕМ/Р9 
Momentary Push 
63mm Mushroom Head Green Chrome Plated Zinc Die Cast Plastic 52PM9 326635 
Chrome Plated Zinc Die Cast Plastic 52PM9 32GG07 
44mm Mushroom Head Red Black Epoxy Coated Zinc Die Cast Plastic 52BM9 32GG52 
Maintained Push / Maintained Pull 
Full Guard Chrome Plated Zinc Die Cast Plastic 52PP2 6EWR1 
Chrome Plated Zinc Die Cast Metal 52PP2 GEWR2 
45mm Mushroom Head Red Epoxy Coated Zinc Die Cast Plastic US2:5 41H193 
Black Epoxy Coated Zinc Die Cast Metal 52BP2 41H060 
SEXFO Contact Blocks for 
EXTENDED 30mm Operators 
LEVER LEVER 
| қ Item Item = 600VAC/DC 
арааг — ат Аа. ___ М. = 10A AC/5A DC 
M/M A [6EXF0 | 6EXE9 Feature screw terminal type. For use with 
M/S А | 6EXF2 | 6EXF1 к 
30 SI EM EN 3 Position Siemens 30mm pushbuttons and selector 
mm MIM/M — B ББ | SEXES switches. UL Listed and CSA Certified. 
Selector Switches MMS C |GEXF8 | GEXF7 6EXD5 Contact Mir. Пет 
57М75 B |БЕХО0 |6EXF9 Form Model No. 
Rated NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 12, and 13. 4 Position 10 ЗБАҚ SEDE 
Include operator and knob. UL Listed and M/M/M/M XH |GEXG2 |bEXGI 
CSAC m d * M-maintained contact, S-spring return INC Late Break S2BAU GEXD7 
егітес. momentary contact. 1NC/1NO 52BJK бЕХО8 


30mm Illuminated Push Buttons, Complete Units Schneider 


Complete push buttons include interchangeable operators, contact blocks, and light modules. Oiltight, watertight, and 
dust-tight. Ring nuts are interchangeable. Lamp included. NEMA 4 operators are chrome-plated die-cast zinc for rugged 
installations. NEMA 4X operators are black plastic for corrosion resistance. UL Listed, CE and CSA Certified. 


Lam| 
P CHOOSE: P CHOOSE: P CHOOSE: > CHOOSE: Lamp Module Contact ет 
Type of Operator Color Basic Material Lamp Module Voltage Type Type Form No. 
Momentary 
Round Guarded Button; Amber; Green; Red; Yellow Plastic; Metal 120V AC Incandescent Transformer 1NO/1NC Н6931 
Round Extended Guarded Amber; Green; Red; White; Yellow Metal; Plastic 24V AC/DC Incandescent Full Voltage 1М0/1М0 Н6929 


Button; Round Button Green; Red; White; Amber; Yellow Plastic; Metal 24V AC/DC; 120V AC LED Full Voltage 1М0/1МС Н6934 
Maintained Pull / Maintained Push 


41mm Mushroom Head Green; Red Plastic; Metal 120V AC Incandescent Transformer 1М0/1М0 Н6946 


30mm Nonilluminated Push Buttons, Complete Units 2227919" 


Complete push buttons include interchangeable operators, contact blocks, and light modules. Oiltight, watertight, 
and dust-tight operators with interchangeable ring nuts and color inserts make design changes easy. NEMA 4 
operators are chrome-plated die-cast zinc for rugged installations. NEMA 4X operators are black plastic for corro- 
sion resistance. UL Listed, CE and CSA Certified. 


P CHOOSE: > CHOOSE: P CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Type of Operator Color Head Material Contact Form No. 
Momentary Push 
No Guard; Flush Button; Extended Button Universal Plastic; Metal 1NO/1NC H7072 
: Black; Green; Red Metal; Plastic 1М0; 1NC H7062 
Musti Button; Extended Button Universal Plastic; Metal TNO: 1NC H7066 
H7068 Flush Button; Extended Guard; Extended Button Red; Black; Green; Yellow Metal; Plastic 1NO/1NC H7068 
А Green; Red; Black Plastic 1NC H7084 
57mm Mushroom Head; 35mm Mushroom Head Red Plastic 1NG H7086 
Maintained Push / Maintained Pull 
40mm Mushroom Head Red; Black; Green Plastic 1NO/1NC H7093 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) 30mm Operators 


Switch Switch Switch Switch| METAL | PLASTIC 
e e e e 


Contact 

Position Action* Form Cam Pos.A Pos.B Pos.C Pos.D Нет No. Нет No. 

Lever 
2 M/M 1NOINC E OX XO  — - [|2EN52 |5GEVi 
2 M/M1NOANC E OX XO  — — | 2EN53  45J160 
2 M/M 1МОМАС E OX X0  — | тА161 1 — 
2 M/M  2NO/2NC E ОХОХ XOXO  — — | 2ЕМ54 |45J161 
2 M/S iNOANC D X0 (OX  — — БӨРІ | — 
2 S/M  1NOINC E OX X0  — - | 5GER8 | SEAV7 
3 M/M/M 1NOINC B OX XO X0  — 45653 | — 
3 М/М/М 1NOINC B XO XO OX - | SGET3 45/68 
3 M/M/M 2NO/2NC B Х00Х XOXO OXXO  —  |45C540 45/69 Extended 
3 M/M/M iNOANC C ОХ 00 XO  — | SGET5 | 5CFJ3 5GER2 
3 M/M/M 1NOTINC C OX 00 XO - |2EN61 454170 
3 M/M/M 2NO2NC C 0Х0Х 0000 XOXO — | — |Æ 
3 M/M/M 1NOINC D 00 XO OX  — |856E8 | — 
3 M/M/M 1NOINC D 00 XO 0X  — |7M631 | — Standard 
3 M/M/M 2NO/NC F 000X 0Х00 XOXO  —  |45C542 |4574 5GET3 
3 м/м/м 1No2Nc F 99Хог Х000: OXOor _ |7m64 4| — 

O0X OXO X00 
8 MIM/M 1NO/INC F OX 00 X0 — | — Æ 
3 M/M/M 1Nyimc ғ 950 000г XO? — — |7me2 + — : coved 
3 M/M/M 2NO/2NC J OXOX XOXO OXXO — (450544 | 45J175 Schneider 5GER5 
3 M/M/S 1МОЛМС C OX 00 X0 — | 5GEU6 | 5СЕЈ5 G Electric 
3 S/M/M 1NOINC C OX 00 XO  — |S5GEU3 | — Ө 
з S/M/S i1NOUNC C OX 00 XO  — [4565 | — 30mm Selector Switch 
3 S/M/S iNO/ANC С ОХ 00 XO - |5GEU0 | 56ЕР8 z B Е 
3 S/M/S 2NOPNC C ОХОХ 0000 ХОХО  — |450546 | — Combinations, Complete Units 
4  M/M/M/M толис н 09007 Х000г OOK or 0ХОог 74165 + — M . 
X X X Oiltight, watertight, and dust-tight. Include operator and contact block. NEMA 

4 M/M/M/M inofinc H 900 ХОо 0007 OXor ті — rated: 3,3R,4,4X,6,13, plastic models also 4X. UL Listed, CSA and CE Certified. 
4 M/M/M/M 2NO2NC Н 000Х X000 00Х0 0OXOO|5GEU8 | 5CFJ6 RoHS compliant and ABS Certified. 


Extended Lever 


2 M/M  1NO1INC E 0X XO — —  |B5GER3 | 45J164 с ығы one Зай Switch METAL 
2 M/M  1NOINOC E OX XO  — — |5GER2 45/63 A 4 ontact Key Item 
2 M/M 2NO/2NC E OXOX XOXO = — | 5GER4 | 45J165 ond: Action Form Cam Removal Pos.A Pos.B Pos.C Pos.D No. 
М " 8 1001 ne ? xo ox — EM — 2 M/M 1NO/NC E Left OX XO — -  58ER5 
3 M/M/M 1\ОЛМ B XO XO OX - | 5GET4 = 2 — M/M ТМОЛМС Е Right OX 0  — - _5GER6 
3 M/M/M 1NOINC C ОХ 00 Х0 — |56ЕТ6 | 5CFJ4 2 М/М ТМОЛМО Е Left/Right OX X0  — - 5бЕН7 
3 M/M/M 1NOAÀNC C OX 00 XO — |456541 == 2 M/M  2NO/NC Е  LeftandRight OXOX Х0Х0  — -- 450538 
3 М/М/5 1NOANC C OX 00 X0 —  |BGEU7 — 2 M/S 1М0ЛМС D Left ХО 0X - -  58ET2 
3 S/M/M 1NOINOC C ох 00 х — |5GEU4 | 5GER1 3 М/М/М 1NO1NC C  AnyPosiion OX 00 XO  —  5GET7 
3 S/M/S 1NONC C ОХ 00 Х0 — |5бЕЙ | 5GEP9 3 5/М/М 1NO/NC С CenterandRight OX 00 XO - 56Е05 
3 S/M/S iNO/AINC C ОХ 00 Х0 —  |45C547 | 45178 3  S/M/S 1NOANC C Center OX 00 XO -  5GEU2 
3 S/M/S 2NO/7NC C  OXOX 0000 XOXO  —  |45C548 — M/M/ m 

4 M/M/M/M 1NOANC H 000X X000 00Х0 ОХОО | 5GEU9 = 4 M/M INO/INC H Any Position 000X X000 00Х0 ОХОО 5GEVO 


Note: X=Closed/On, 0=0реп/0її. * M=maintained contact, S=spring return momentary contact. } Unassembled versions. 


z Schneider Е 
30mm Illuminated Operators G Electric : 
= Momentary operators Oiltight, watertight, and dust-tight. Ring nuts are interchangeable. » 
= Caps not included Premium long-life, incandescent lamp included. A complete push button 4 
= NEMA rated 4 and 13 without boots requires a contact block (see page 248) and cap, sold separately. UL 1) 
= Plastic operators аге NEMA 4X rated (corrosion-resistant) Listed, CE and CSA Certified. 

> CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Lamp Module Voltage Type of Operator Bezel No. 
Full Voltage 
24V AC/DC; 120V AC No Guard; Full Guarded Button Plastic; Metal H4484 
Transformer 
120V AC; 240V AC No Guard; Full Guarded Button Plastic; Metal H4530 
Push Button Cap 
For Use With Schneider Illuminated Push Buttons K1L, K2L, K3L, SK1L and SK2L Series Yellow; White; Red; Green; Clear; Blue; Amber H7108 
H4518 H4517 
> CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Type of Operator Color Basic Material No. 
Momentary Push / Maintained Intermediate / Momentary Pull 
Black; Green; Я ; 
40mm Mushroom Head Red: Yellow Metal; Plastic H4522 
40mm Mushroom Head No Cap Metal; Plastic H4528 
Momentary Push 
40mm Mushroom Head; З я 
60mm Mushroom Head Black; Green; Red Metal H4527 : 
Extended Button; Flush Button Black; Green; Red Metal; Plastic H4518 Schneider 
Extended Button; Flush Button Multi Metal; Plastic H4517 Ф Electric 
Maintained Push / Turn To Release 
30mm dia Mushroom Head; "m H H 
40mm Mushroom Head Red Plasto; metia woo 30mm Nonilluminated Operators 
Ie PAN a ED Манаа равана » Notch-mount with contact blocks, sold separately 
gomm Мизпгоот Head; Red; Amber. Blue; Metal; Plastic H4526 = NEMA rated 4 and 13 without boots 
ite; Yellow 4 БӨКЕН 
domm Mushrasm Head Black; Green; Red Metal Н4524 = n Plastic models are NEMA Ax rated (corrosion- resistant) | 
40mm Mushroom Head No Cap Metal; Plastic H4533 Oiltight, watertight, and dusttight operators with interchangeable ring 
60mm Mushroom Head Red Metal H4540 i j 
Maintained Push / Maintained Intermediate / Maintained Extended Key Lockable nuts and col or inserts make design changes easy. A complete push 
Flush Button No Cap Metal 2ЕМ06 button requires a contact block, sold separately, see page 248 
Maintained Push 
Emergency Break Glass Operator Black Metal 2EL29 EMERGENCY BREAK GLASS OPERATOR 
Interlocked, Maintained 2 Position BEURT Glass disc holds operator in depressed position. When disc is broken, 
Full Guard Blacked Metal H4531 button returns to normal extended position. Includes hammer and 5 
* Metal head. discs. 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ELECTRICAL 
30mm Operators 


Се” 


= 


Schneider 


Multiple cam/contact block arrangement provides maximum flexibility. 
Knob or key is included, unless otherwise indicated. UL Listed, CSA 


30mm Selector Switches 


= Notch-mount 
= NEMA 4X operators are corrosion-resistant 


Extended Knob = NEMA rated 4 and 13 without boots Certified and CE Certified. 
NEMA 4, 13 NEMA 12, 13, 
2NLT8 NEMA 12, 13, 3, 3R, 4 3, 3R, 4, 4X 


Type of Key Maintained | Momentary R | Momentary L |Momentary ША Maintained 
Cam Operator Removal Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
2 Position 
D Operator Not Included No Key 2NLR8 2NLT4 — — — 
D Lever No Key 2EN56 5B504 — — 2NMN2 
D Keyed Left and Right 2NLT2 — — — — 
D Keyed Le 2NLR9 2EN59 — — — 
E Operator Not Included No Key 5B510 — 2NLT3 — 5B449 
E Lever No Key 5B509 = 5B505 = 5B448 
E Keyed Left/Right 5B506 — — — == 
E Keyed Le! 5B508 — — — — 
E Keyed Right 5B507 E 2EN57 == E 
3 Position 
B Operator Not Included No Key 5B502 5B486 5B488 5B491 6B328 
Standard Knob B Lever No Key 5B501 2NLY6 2NLW6 2EN72 5B447 
NEMA 4, 4X, 13 B Keyed Center 2NLT9 — — 2NLV2 — 
5B445 B Extended Lever No Key 2NLT8 2NLY7 2NLW7 2NLV1 2NMN5 
C Operator Not Included No Key 5B499 5B485 5B487 5B490 5B446 
C Lever No Key 5B498 2NLY9 2EN80 2EN74 5B445 
C Keyed Any Position 2EN64 — — — — 
C Keyed Center 2EN65 2NLZ2 — 2EN76 — 
C Extended Lever No Key 2EN63 2NLZ1 2NLW9 2EN75 2NMN6 
F Operator Not Included No Key 5B495 — — 5B489 2NMN8 
F Lever No Key 5B494 — 2NLV4 6B326 
F Keyed Any Position 2EN70 = — — — 
F Keyed Center — — — 2NLV5 — 
G Operator Not Included No Key — — — 2NLV6 — 
Standard G Lever No Key 5B493 2NLZ7 — — 2NMP1 
i Keyed enter = = = 2NLV8 = 
se J Operator Not Included No Key 2NLU5 — — 2NLV9 — 
J Lever No Key 5B492 2NMA1 — 2NLW1 2NMP3 
J Keyed Center 2NLU7 — — 2NLW2 — 
J Keyed Any Position 2NLU6 = = E = 
L Operator Not Included o Key 2NLT5 — — 2NLU8 — 
L Lever No Key 5B503 = — 2EN71 2NMN4 
L Keyed Center — — — 2NLU9 — 
4 Position 
H Operator Not Included No Key 5B484 — — — 5B444 
H Lever No Key 5B483 — — — 6B325 
H Keyed Any Position 5B482 — — — — 
Amber Black Blue Clear Green Orange Red White Yellow 
Extended Handle Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Switch Knob Style No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
5B580 Selector Switch Knobs 
Lever 5B576 5B574 5B470 5В568 5В560 2NME4 5B462 5B438 5B432 
Extended Lever 5B580 5B573 5B474 5B572 5B564 5B459 5B466 5B442 5B436 
30mm Schneider Electric Selector Switch/Contact Block Configurations 
Contact Block Descriptions: 
5B535 = 1 Normally Closed; 5B536 = 1 Normally Open; 5B537 = 1 Normally Open and 1 Normally Closed 
When viewed from the back, bottom side is side 1, and top side is side 2. 
2-POSITION SELECTOR SWITCHES 3-POSITION SELECTOR SWITCHES 3-POSITION SELECTOR SWITCHES 
Putting Опа selector Will give a When Putting Ona selector Will give a When Ona 
a contact switch contact mounting a contact switch contact mounting —Puttinga selector When 
block: with Cam: configuration of: it to: block: with Cam: configuration of: it to: contact switch Will give a contact mounting 
5B535 D Off On Side 2 5B535 B On Off Off Side 2 block: with Cam: configuration of: it to: 
5B536 D On Off Side 2 5B536 B 0 On On Side 2 5 F On Off 0 Side 2 
5B537 D Off On Side 1 5B537 B 0 Off Оп Side 1 5B536 Е 0 Off On Side 2 
D On Off Side 1 B On On ОН Side 1 5B537 Е 0 On Of Side 1 
5B535 E On Off Side 2 5B535 C On Off ОН Side 2 F Off Off On Side 1 
5B536 E Off On Side 2 5B536 C 0 0 Оп Side 2 5В535 б Оп Off 0 Side 2 
5B537 E On Off Side 1 5B537 C On 0 Of Side 1 5B536 G Off On On Side 2 
: x ті eue 58535 Б ООН Ол фу 98997 ——ф т бт шз 
4-POSITION SELECTOR SWITCHES n ide n ide 
Putting Опа selector Will give a When 5B536 D a On 9 Side 2 28528 У on or 9 Sige 
a contact switch contact mounting n 10е Ш Ш Ide 
block: with Cam: | configuration of: it to: 28597 D Off On Off Side 5B537 J On Off On  Sidel 
5B535 On OH Off Off Side 2 5B535 E On Off 0 Side 2 J Of On 0 Side 1 
5B536 H Off Off On Off Side 2 5B536 E Off On Off Side 2 5B535 L Off On Off Side 2 
Ошан п = а шш a аа ИИ l 
Н ff On ОҒ Off ide 1 n ide n ide 
04 опт Off 8 SHE a Of On Of Side 
Scbneider 
30mm Contact Blocks D Electric 
= NEMA rated A600-P600 Finger-safe terminals are at 20? angle to eliminate interference with 
= #12 to 24 AWG wire range allows use other contact blocks mounted in tandem. Feature double-break fine 
of more common small wire sizes Silver contacts with wiping action. 
1М0 1NC 1NC/1NO 
Contact Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Description Ratin Model No. Model No. Model No. 
Standard Direct Acting 10A © 600V AC | 9001KA2  5B536 9001KA3 58535 | 9001KA1 58537 
Early Closing 10A @ 600V AC — — — — | 9001KA4 58534 
Late Opening 10A @ 600V AC — — 9001КА5 5В533 — — 
Hermetically Sealed, Low Energy Reed Switch — 0.5A € 120V АС | 9001KA42 — 2EL93 9001KA43  2XVK5 |9001KA41  2EL92 
Hermetically Sealed, Power Reed ЗА Q240V AC | 9001КА52 2XVK6 9001KA53 25198 | 9001KA51 2EL96 
Alternate Action (Push-On/Push-Off) Module, Holds Contacts in Maintained Position, Use w/Max. of 2 Contact Blocks | 9001K85 5B539 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) 30mm Operators 


Siemens 


H5398 
Eaton 
H6724 
Schneider 
H4506 
" " Scbneider paroni 

30mm Pilot Lights E;T*N SIEMENS >“Gtteccric 
a Round shape a Screw clamp Models with LED lamps provide 100,000 hr. of life. Rated NEMA 1, 3, 3R, 4, 12, and 13. Plastic versions also NEMA 4X. 
a Plastic lens terminals UL Listed and CSA Certified. 

Lamp Lamp > CHOOSE: CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Module Type Type Voltage Basic Material Color Brand/Series No. 
Pilot Light Complete 

Incandescent 24V AC/DC; 120V AC Metal Amber; Blue; Clear, Green; Red; White, Yellow Eaton 10250T Series Н4429 
24V AC/DC; 120V AC Metal Amber; Green; Red; White Siemens H5398 
12V AC/DC; 24V AC/DC; 120V AC Plastic; Metal Red; Amber; Blue; Green; Yellow; White Schneider Electric H4515 
Full Voltage 24V AC/DC; 120V AC Plastic; Metal Amber; Blue; Green; Red Dayton H6726 
LED 24V AC/DC; 120V AC Metal Amber; Blue; Clear; Green; Red; White; Yellow Eaton HT800 Series Н6724 
24V AC/DC; 120V AC Metal Amber; Blue; Green; Red; White; Yellow Eaton 10250T Series Н4426 
24V AC/DC; 120V AC Metal Amber; Green; Red; White Siemens H5402 
120V AC Plastic; Metal Amber; Green; Red; White Schneider Electric Н4506 
Incandescent 120V AC Metal Amber; Blue; Clear; Green; Red; White; Yellow Eaton 10250T Series H4427 
120V AC; 240V AC; 480V AC Metal Amber; Green; Red; White Siemens H5400 
Transformer 120V AC Metal; Plastic Blue; Green; Red Dayton H6729 
LED 120V AC Metal Amber; Blue; Clear; Green; Red; White; Yellow Eaton HT800 Series Н6727 
120V AC Metal Amber; Blue; Green; Red; White; Yellow Eaton 10250T Series Н4423 
120V AC; 240V AC; 480V AC Metal Amber; Green; Red; White Siemens H5404 
Pilot Light Without Lens 
6V AC/DC; 12V AC/DC; 24V AC/DC; 32V AC/ i 
Full Voltage DC; 48V AC/DC; 120V AC; 240V AC Metal — Eaton 10250T Series Н4392 
Incandescent 6V AC/DC; 12V AC/DC; 24V AC/DC; 120V AC Plastic; Metal = Schneider Electric Н4477 
120V AC; 208V AC; 240V AC; 480V AC Plastic; Metal — Schneider Electric Н4495 
Transformer 120V AC; 240V AC; 277V AC; 380V AC; 480V AC; 600V AC Metal — Eaton 10250T Series Н4393 
LED 120V AC; 240V AC; 277V AC; 380V AC; 480V AC; 600V AC Metal == Eaton 102507 Series Н4391 
Push to Test Pilot Light Complete 
12V AC/DC; 24V AC/DC; 120V AC Metal; Plastic Red; Amber; Blue; Green; Yellow Schneider Electric Н4513 
Full Voltage LED 24V AC/DC; 120V AC Metal; Plastic Amber; Blue; Green; Red Dayton H6736 
24V AC/DC; 120V AC Metal Amber; Blue; Clear; Green Eaton HT800 Series Н6735 
24V AC/DC; 120V AC Metal Amber; Blue; Green; Red; White; Yellow Eaton 10250T Series Н4420 
Incandescent 120V AC Plastic; Metal Green; Red А Schneider Electric Н4510 
120V AC Metal Amber; Blue; Clear; Green; Red; White; Yellow Eaton 10250T Series H4421 
Transformer 120V AC Metal Amber; Blue; Clear; Green Eaton HT800 Series Н6737 
LED 120V AC Metal Amber; Blue; Green; Red; White; Yellow Eaton 10250T Series H4418 
120V AC Metal Green; Red; White; Yellow Dayton H6738 
Push to Test Pilot Light Without Lens 
6V AC/DC; 12V AC/DC; 24V AC/DC; 32V AC/ i 
Full Voltage incandescent DC; 48V AC/DC: 120V AC: 240V AC Metal = Eaton 102507 Series H4395 
24V AC/DC; 120V AC Plastic; Metal = Schneider Electric Н4497 
Transformer 120V AC; 240V AC; 380V AC; 480V AC; 600V AC Metal = Eaton 10250T Series H4394 
LED 120V AC; 240V AC; 380V AC; 480V AC; 600V AC Metal = Eaton 10250T Series Н4419 
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| ө Enclosure 
è Ф 2AAR9 
EE 
Slimline Standard Extra Deep 304 Stainless Steel 
2VB70 2W836 2VB69 4KP15 


30mm JIC and NEMA 12 and 13 -5 
Oiltight Push-Button Enclosures wiecmann 


= JIC Standard EL-1-71 No. of No. of Mir, Item 
= 14-да. carbon steel Нова Сота тей, o. 
= ANSI 61 gray polyester n 25in in ыы ыы 


powder-coated finish, — —5— —31—  ü$i 23: 251m БЫЗ 2VB/A- 
except stainless steel = — 4. —1 1075 25in 25in PSLA 2/876- 
HRRNEIDIE ала ала EE II 


= Seam welded and CUT. —1 — 585i 3.25 in 2.81 in PBI 2W834- 
ground smooth 75 in 3.25 in 2.81 in 
3 1 8іп 325in2.81in PB3 2\83 
Neoprene gasket and 74  . 1  1025in325in2.81in PB4  3A934 | 
mounting flange ensure 6 2 9.5in 6.25 іп 3.09in РВ6 2W837 
.9 In .9 In 5.09 In 


oiltight seal. Captive cover — —12 — 3  1175in 8Біп 309in РВ12 34936 
Screws are threaded into Extra Dee 


М ІП ІП A In 
deep-well hubs. Grounding ——2-— — 1 —-6in  4in 4.81 in PBXD2 2VB66 
stud included. UL Listed and 1 en Ain ЫТ РЕП СҮ 217 
CSA Certified. —6 2 95in 85іп 481in PBXD6 2VB69 
ED CE рп 325m 281m PBSST AKPS | & 
7.29 — 1 5.75 in 325in?.81in PBS2 4KPi6 | WIEGMANN' 
— 3 — 1 «Bin 325in2.81in PBS3 4KPi7 - 
110251325281 8554 AKP | JIC and NEMA 12 and 
| 6 2 95іп 625in3.09in PBS6 4KP19 
—————————— 13 Sloped Enclosures 
= Carbon steel Push-Button 
= ANSI 61 gray polyester Accept all standard 30mm 4-way push 
Metal Die-Cast Zinc powder-coated finish buttons, switches, and pilot lights. Top 
Enclosure Enclosure = Seam welded and ground smooth and bottom mounting plate. 
suci тиш UL Listed, CSA Certified 
5GCD9 Й à PEDESTAL COLUMNS AND BASES 
ENCLOSURES Supports sloped-top enclosures. 


Angled face ensures all installed 
devices face operator. Enclosures have 
grounding provision. Captive cover 


Columns 


Pedestal columns provide passage- 
way for wiring. Flanged at both ends 


Die-Cast Zinc Metal screws are threaded into deep-well : 
Enclosure Enclosure hubs. with a gasketed cover plate. Include 
5B478 2EP86 access plate, gaskets, screws, and box 
Sloped Top connective fittings. Angled pedestal has 
Schneider Enclosure can be mounted to create а 45? angle at top. 
ФР Electric either a 30? or 60? angle for the control Basos 
30mm Push-Button Enclosures 4. шы Floor-mounted with a square pattern 
= 34" NPT conduit entry Surface mounted. Type KN-1, KN-6, and KN-7 of holes to fit a wiring column or other 
legend plates will not fit on these enclosures. flanged device. Include leveling screws. 
No. of NEMA Mfr. Item Item 


Holes Color Rating H w D Model No. Description H w D No. 


al Enclosures ~ Sloped op nuu "=" — — 808 “қоп Ури 8 

га 1,13, 3 524in 4.18 in 3.63in 9001KYAFi 2ММА -Sloped Top Enclosure 80n (les а]. 

—3— — 6j — — 1153 — 174i 18 363 in 90ОТКҮДЕ? 2EPTI — “Sloped Top Enclosure — — — — — — —$0in 1601070 20882 - 

ie-Cast Aluminum Enclosures with Guar groped Top ERES a Rt 5——À t E 

1 4 3.63in 5.5in  4in  9001KYGi 5600 E A — UN зоп Рив 
D 


ed То 
ed То 
ed То 
ed То 
ed То 
ed То 

aes Уу 6р0 — Т B nclosure in in in 
il ray and Yellow 4 3.63 in 55іп 4in — 9001KYG1Y 5 ober reb REOS ы iei i0  2UB95 ed Top Enclosure Tin Tin in 
Sloped Top E 16.0 20.0 11.0 2VB97 

ed То 
ed То 
ed То 
ed То 
е 


0 nclosure іп Oin Оп 
Gra 3.3 in  363in 353i 9001К 5B478 Sloped Top Enclosure 16.0in 2401п 11.0іп 2ААТ2 


2 га “13,3.4__5.75in 363in 353in  9001KY2  5B477 
—3— — Gy — —13334— 15m 363m 3353 m o001KY3 spar — | -S 2ed Top Enclosure — — — — — — —1éDm 300m 10m MATS. 
Е зеза: 113,34 925i 363i 353i 9001КҮЛ 5В475 = орен Top Enclosure — — — ———————— 200—240 —130in — 2ACB7— 
"— = 1,13,3,4,4X_5.24in 48i 363m 9001KYSS! _2EP86 | —SiopingFiont Pushbutton Enclosure, 1 Column, THo 35 m — 3.25in —4/8in —ZVBSA - 


ing Front Pushbutton Enclosure, 1 Column, 1 Hole 3. ; ) 

ainless Steel Enclosures з Sloping Front Pushbutton Enclosure, 1 Column, 2 Hole — 3.5 in 5.5іп  478in 2VB55 

2 == ,13,3,4,4Х 774in 418in 3.63 іп 9001KYSS2 2ММЕТ Sloping Front Pushbutton Enclosure, 1 Column, 3 Hole — 3.5 in 7.75іп 4.79іп  2VB56 
Plastic Enclosures _ Sloping Front Pushbutton Enclosure, 1 Column, 4 Hole — 3.5 in i0in  478in 2/В57 
1 Gray .13,3,4,4X 6.63 in 3.81in 3.88in 90015КҮ| 2ЕН70 Sloping Front Pushbutton Enclosure, З Column, 6 Hole 7.25 in 8.5in  6.66in 2VB58 

2 ra) .19,3,4, 4X 6.63Іп 3.81in 3.88in 9001 2 2NMR3 Strai it Pedestal Column 35.0 in 4.0 in 4. 2VE11 

3 Gra 1,13,3,4, 4X 888іп 3.81in 3.88in 90015КҮЗ 2NMR4 Angled Pedestal Column 410in 40in 4.00 2VE12 
Blanking Plugs Straight Pedestal Column 35.0 in 6.0in — 6.00 ?2ҮҒІЗ 


га! edestal Base Uin .U In А 
Black 9001K52 5В542 Pedestal Base 1.0 in 240in 24.00" VE1 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Toggle Switches 


Quick 
Screw 2-Pole Connect Tab Rotary 
Terminals 2VLU1 Terminals Switch 
2VLN5 2VLT8 2VLR8 
“ E POWER 


Panel-Mount Switches 


= Bat toggle: 1146"L on 2VLN2, 2VLP4, 
апа 2VLU1; 34"L on all others 
= Toggle switch stem is 1⁄2" dia. x 12"L 


Applications include appliances, equipment, power tools, lighting control, and other switching functions. UL Listed. 
Toggle switches include mounting nut. Tabs are 1⁄4" quick-connect. 


1-POLE 2-POLE 3-POLE 
Switch AC Contact Contact Item Contact Item Contact Item 
Function Rating HP Terminals Form No. Terminals Form No. Terminals Form No. 
Toggle Switches, 0.50 in dia Mounting Hole 
Momentary On/Off 15A @ 277V AC, 20A@125VAC 1#һр Quick Connect SPST 2LMZ1 = = == = = = 
Momentary On/Off/Momentary On 15A @ 277V АС, 20A@125VAC 1^ hp Screw SPDT 2VLT2 — — — — — — 
On/Momentary Off 15A @ 277V АС, 20А @ 125УАС 17р Quick Connect SPST 2LMZ2 — — — — — — 
On/Off 3A @ 250V AC, 6A @ 125V AC = Screw SPST 2VLN2 = = = = = = 
On/Off 15A @ 277V AC, 20A @ 125V AC 2hp Screw SPST 2VLN5 | Quick Connect DPST 2VLU1 Screw 3PST 2VLT3 
On/Off 15A @ 277V AC, 20A @ 125V AC 2hp Quick Connect SPST 2VLT7 — = = = = = 
On/Off/On 15A @ 277V AC, 20A @ 125V AC 2hp Screw SPDT 2VLN7 = == == — — — 
On/On 15A @ 277V AC, 20A @ 125V AC 2 hp Quick Connect SPDT 21178 = = = Screw 3PDT 2VLP6 
AC Contact Contact Item Pkg. AC Contact Contact Item Pkg. 
Description Rating Form Terminals No. Qty. Description Rating Form Terminals No. Qty. 
Miniature Push Button Switches, 12" Mounting Hole Rotary Switches, 72" Mounting Hole 
On/off p ud SPST Screw 2WN3 1 ofonomon — BAOD SP3T бойегіш  2VLR8 1 
Off/Momentary Оп 1046 290 AC, SPST Screw 2VLP7 1 oft/ovononon (342 1250, SPAT Solder Lug 2WT6 — 1 
Honeywell 24D313 24D347 
TL Series Toggle Switches 
= Rated 10A up to 277V Feature thermoset phenolic 
= Temp. range: -85° to 160°F case and silver cadmium oxide 
= V?" dia. hole mounting contacts. UL Listed and CSA 
Certified. 
1-POLE 4-POLE 
Switch Contact Mfr. Item Contact Mfr. Item Contact Mfr. Item 
Function Terminals HP Form Model No. Form Model No. Form Model No. 
Standard Lever 
Momentary On/Off Screw Yo hp SPS 1711-6 240311 DPS 2TL1-6 24D344 = = = 
Momentary On/Off/Momentary On Screw Ye hp SPD 1TL1-7 24D313 DPD 2TL1-7 24D347 — — — 
Momentary On/Off/On Screw Vb hp SPD 1TL1-5 24D309 DPD 2TL1-5 24D337 — — — 
Momentary On/On Screw Ve hp SPD 1TL1-8 24D316 — — — — — — 
Momentary On/On/Momentary On Screw 1 hp = = — DP 2TL1-70 24D348 — — — 
Momentary On/On/On Screw Ve hp = = = DPD 2TL1-56 24D342 — — — 
On/Momentary Off Screw Ve hp SPS 1TL1-4 24D308 — — — — — — 
On/Momentary On Screw Vb hp = = = DPD 2TL1-51 24D341 — — — 
On/Off Screw 1hp SPS 1TL1-2 24D298 DPS 2111-2 240328 = = = 
On/Off Screw 1 hp SPS 1TL1-21 24D299 DPS 2TL1-21 24D329 = — — 
On/Off/On Screw 1hp SPD 1TL1-1 24D295 DPD 2711-1 240321 == — = 
On/On Screw 1 hp SPD 1TL1-3 24D303 DPD 2711-3 240331 4PDT 4TL1-3 24D358 
On/On/On Screw 1hp = = = DPD 2TL1-10 24D322 — — — 
Lever-Lock 
On/Off Screw 1 hp SPS 1TL1-2G 24D302 — — — — — — 
On/Off Screw 1hp SPS 1TL1-2D 24D301 — — — — — — 
On/Off/On Screw 1 hp SPD 1TL1-1L 24D297 — — — — — — 
On/On Screw 1hp = = == DPD 2TL1-3D 24D334 4PDT 4TL1-3D 24D360 
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ELECTRICAL 
Toggle Switches 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


= Brass/nickel-plated bushings 


Tool and Motor Control Switches 


Excellent for power tool and motor control switch applications. 


Contact Switch No. of Mounting Mfr. Item 
Form Function Connec. Terminals Hole HP Model No. 
Pull Chain Lever Switch, 3A @ 250V, 6A @ 120V 
SPST On/Off 2 Wire Lead 1% in dia — 774035 TXWT3 
Toggle Switch, 10A @ 250V AC, 20A @ 125V AC 
PST On/Off 2 Screw 0.50india — Yihp 774019 1XWT5 
SPST On/Off 2 Screw 050inda ^ Уһ 774011 4FRL6 
SPDT On/Off/On 3 Quick Connect 0.50 in dia Yhp 1774027 4FRL7 * 
DPST On/Off 4 Quick Connect 0.50іп йа  1Y2hp 774005 TXWR1 
DPDT On/On 6 Screw 0.50india 1%hp 77401: 1XWR4 
DPDT On/Off/On 6 Quick Connect 0.50іп Ша —1Y2hp 774003 . 1XWR8 
DPDT Momentary On/Off/Momentary On 6 Screw 0.50india  1Y2hp 774000 TXWT1 
DPDT On/Off/On 6 Screw 0.50india  1Y2?hp 774016 — 1XWR7 
Toggle Switch Boot, Screw-On, Pkg. of 2 774020 4FRL8 
* Includes On/Off faceplate. 
Panel-Mount Switches EI 
А А " А : " " 'echnologies" 
ж. Applications include electric motors, appliances, power Note: Toggle switches have '%2-32UNS-2A threads. ы 
tools, light fixtures, and instruments. 
1-POLE 2-POLE 
Switch Mounting AC Contact Contact Item |Contact Item 
Function Hole Rating Form Terminals No. Form Terminals No. 
Lighted Rocker 
On/Off 0.830 in x 1.450 in = SPST 0.250 in Quick Connect Tab 100587 | — = — 
Lighted Rocker with 120V Light 
On/Off 0.470 in x 1.070 in — 10A @ 250V AC, 16A @ 125V АС | SPST 0.250 in Quick Connect Tab 1A824 | — 02 — К — 
i ; .250 іп (шісі 
3XC60 4X216 On/Off 0.860 in x 1.070 in 15А @ 250V AC, 20A @ 125V AC — — — DPST Connect Tab 3XC58 
On/Off 0.830 іп x 1.450 in 10A © 250V AC, 15A @ 125V AC | SPST 0.250 in Quick Connect Tab 3ХС59 | — — — 
On/Off 0.830 in x 1.450in — 10A © 250V AC, 15A @ 125V AC | SPST Screw 3ХС60 | — — — 
On/Off 0.625 in x 1.625 in 10A @ 250V AC, 15A @ 125/ AC | SPST Screw 4X216 | — — — 
Lighted Rocker with 12V Light 
On/Off/On 0.830 in x 1.450 in 20A Q 12V SPDT 0.250 in Quick Connect Tab 106585] — osonrok 
А " .250 in Ошїс 
On/Off/On 0.830 in x 1.450 in = DPDT Connect Tab 106586 
Miniature Push Button 
On/Off 15 in dia 3A @ 250V AC, 6A @ 125V AC SPST Screw 1X692 | — — — 
On/Off іп dia 10A @ 250V AC, 20А @ 125V AC | SPST Screw {0C568 — = = 
On/Mom. Off Y in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC | SPST Screw 2X901 = = = 
On/Mom. Off Yin dia ЗА @ 277V AC, 6A @ 125V AC | SPST Wire Lead 106567, — — — 
Off/Mom. On 15 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC | SPST Screw 2X894 | — — — 
Off/Mom. On Y^ in dia ЗА @ 250V AC, 6A @ 125V АС | SPST Wire Lead 106566; — — — 
Polarity Reversing 
On/Off/On 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC | — — —  |DPDT Quick Connect 106576 
Reversing Toggle 
n/On 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC — — —  |DPDT  QuickConnect 106577 
Мот. On/Off/Mom. Оп 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC | — — —  |DPDT  QuickConnect 100580 
ocker 
On/off 0.830inx1.450in 10А @ 250V АС, 15A@ 125V АС | SPST 0.250 in Quick Connect Tab 3xc53 | ОРТ °200in Quick — gypgg 
On/Off 0.830 in x 1.450in — 10A @ 250V АС, 15A @ 125V AC | SPST Screw 3XC54 | DPST Screw 3XC56 
On/Off 0.860 in x 1.070 in 15A @ 250V, 20А @ 125V SPST 0.250 in Quick Connect Tab 3XC57 | — — — 
On/Off 0.470inx1.070in 10А © 250V AC, 16A @ 125V АС | SPST 0.250 in Quick Connect Tab 1A822 | — = = 
On/Off 0.470 inx 1.070in — 10A © 250V AC, 16A @ 125V AC | SPST 0.250 in Quick Connect Tab 1A823 | — = = 
On/Off 0.830 in x 1.450 in 20A @ 12V SPST 0.250 in Quick Connect Tab 100582 | — - EA п — 
; ; .250 in Quic 
1A823 10C582 Mom. On/Off/Mom. On 0.830 in x 1.450 in 20A Q 12V — DPDT Connect Tab 106583 
Rat Mom. On/Off 0.830 in x 1.450 in 10А € 250V AC, 15A @ 125V АС | SPST 0.250 in Quick Connect Tab 100584 | — = — 
otary 
On/Off 36 in 3A @ 125V AC SPST 6 in Wire Lead 4X215 | — — — 
I Off/On/On/On/On 1%; in бА @ 125V AC SP4T Solder Lug 4X739 | — — — 
ч т GFf/On/On/On 1% in ДА @ 125V АС SP3T Solder Lug 4X087 | — — — 
oggle 
| b - On/On/On 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V АС | SP3T Quick Connec 100575 | — — — 
{ On/On 0.50 in dia ТОА @ 250V AC, 15A @ 125V AC | SPDT Quick Connec 4X847 | DPDT Quick Connect 4X850 
Ы E On/On 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC | — — — [DPDT  QuickConnect 106570 
On/On 0.50 in dia TOA © 250V AC, 15А @ 125V AC | SPDT Screw 2X465 | DPDT Screw 2X468 
as) On/Off/On 0.50 in dia ТОА @ 250V AC, 20А @ 125V AC | — — — [DPDT Screw 106563 
2X464 On/Off/On 0.50 in dia ТОА @ 250V AC, 20A @ 125V AC | — — —  |DPDT Quick Connect 106561 
On/Off/On 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC | — — —  |DPDT  QuickConnect 106571 
On/Off/On 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15А @ 125V AC | SPDT Quick Connec 4X848 | DPDT Quick Connect — 4X851 
On/Off/On 0.50 in dia 10A Q 250V AC, 15A @ 125V АС | SPDT Screw 2X466 | DPDT Screw 2Х469 
On/Off 0.50 in dia ТОА @ 250V AC, 15A @ 125V AC | SPST Quick Connec 4X846 | DPST Quick Connect 4X849 
қ On/Off 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 20A @ 125V AC | SPST Quick Connec 106565 | DPST Quick Connect 106560 
(om On/Off 0.50 in dia 16A @ 125V AC, 8А @ 250V АС = = = |ФР5Т Screw 2X488 
Ж» On/Off 0.50 in dia ЗА @ 250V AC, 6A @ 125V AC | SPST Screw 1X687 | — — — 
e On/Off 0.50 in dia TOA @ 250V AC, 15A @ 125V AC | SPST Screw 2X464 | DPST Screw 2Х467 
% On/Off 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 20A @ 125/ AC | — — —  |DPST Screw 106562 
% On/Off 0.50 in dia ТОА @ 250V AC, 15A @ 125V AC | — — —  |DPST  QuickConnect 106569 
Ae On/Off 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 20А @ 125V AC | SPST Quick Connec 100564 | DPST Screw 2X633 
On/Off 0.50 in dia ЗА @ 250V AC, 6A @ 125V AC | SPST Wire 1Х878 | — — — 
On/Mom. Off 0.50 in dia TOA @ 250V AC, 15A @ 125V AC | SPST Screw 4X200 | — — — 
‚ Off/Circuit 1 On/ 0.50 in dia 10A Q 250V АС, 15A@125VAC | — - —  |DPDT  QuickConnect 106581 
Circuit 1&2 Mom. On 
1X878 10C560 ^ (оп. On/Off/Mom. On 0.50 india 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC | SPDT Screw 4203 | — = = 
. Mom. On/Off 0.50 in dia TOA @ 250V AC, 15A @ 125V АС | SPST Screw 4x200 | — = = 
Circuit Т On, Circuit  OS0india 10A@ 250V AC, 15A @ 125V AC | SPDT Quick Connect | 100579 — = = 
апер, ТТ 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC | DPDT Quick Connect 100578| — - - 
Toggle with 12V Light 
On/Off/On 0.50 in dia 20A @ 12V SPDT Quick Connect 100573 | DPDT — QuickConnect 106574 
` ">. On/Off 0.50 in dia 20A @ 12V SPST Quick Connect 100572, — — — 
le Contact Switch Mounting AC Contact Item 
©, Form Terminals Function Hole Rating No. 
22. 3-Pole Toggle Switches 
J NX 3PST Screw On/Off 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC 4X208 
3PDT Screw On/On 0.50 in dia 10A Q 250V AC, 15A @ 125V AC 2X650 
10C569 3PDT Screw On/Off/On 0.50 in dia 10A @ 250V AC, 15A @ 125V AC 2X594 
Accessory For Toggle Switches 
On/Off Legend Plate, Nickel Finish 2X642 
252 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Toggle Switches 


24D392 24D415 : 24045 


240433 
SCREW QUICK CONNECT QUICK CONNECT 
TERMINALS, STEP BASE | TERMINALS, STEP BASE TERMINALS 
Contact Switch Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Form Function HP Model No. Model No. Model No. Honeywell 
Mom. On/Off % hp 1NTi-6 240390 — — — — ы 
SPST ~ On/Off ihp | iNTi-2 240383 = = 3111912 240429: NT Series Toggle 
Mom. On/Off/Mom. On hp 1МТ1-7 240392 = = 31NTO1-7 240437 - 
Mom. On/Off/On Ye hp INTI-5 240388 — — 31NTO1-5 240433 Switches 
SPD Mom. On/On % hp 1МТ1-: 240393 = = |] — — 
On/Off/On 1hp 1МТ1-1 240382 — — 3INT91-1 240428 » %" dia. hole mounting 
On/On 1hp 1NTi-3 — 240385 — — 3INT91-3 240431 . або o 
pes; Mom. On/Off Упр 2NTi-6 240413 = = = = = Temp. range: -85° to 160°F 
Mom. D /Off/Mom. 0 D T" ON t зарате 2МТ91:7 — 240425 30МТ0127 240451 еол toggie 
от. Оп от. Оп ^ hp. - - | - i 
Mom. On/Off/On Ye hp 2МТ1-5 — 240410 — — 32NT91-5 240447 lever and bushing and a sealed case to 
Mom. On/On VAT) 2NTi-8 240417 2NT91-8 — 240427 32МТ91-8 240453 meet МЕМА 3, 3R, 4, 13 and IP67/IP68 
Mom. On/On/Mom. On Ye hp 2NT1-70 240416 — — 32NT91-70 240452 seal ratings. Suitable for aerial and scissor 
ОРОТ, , Mom. On/On/On Vhp | 71150 УШАТ = = = = lifts, truck-mounted telehandlers, cranes 
On/Off/On 1hp 2NTi-1 —— 240402 — — — - А - : 
On/On 1hp 2NTi-3 240407 = = = = and construction, agriculture and material 
On/On/On 1 hp 2NTI-10 240403 = = = = handling equipment, factory-floor control 
DOR 1 10 PIRE 217404 = = = = units, and machine tool equipment manu- 
4PDT _On/On Thp 4NT1-3 240458 = = = = facturers. UL Recognized. CSA Certified and 
On/On/On 1hp 4NTi-10 240455 — — — — CE Approved. 


ЕТА 
Toggle Switches 


Include panel mounting. XT-Series are easy to install and have 0.48" dia. hole mounting. 7000-Series feature 
design flexibility to meet a variety of applications. 


21EV90 
QUICK CONNECT 
SCREW TERMINALS TERMINALS SOLDER LUG TERMINALS 
Contact Switch Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Form Function HP Model No. | Model No. | Model No. 
On/Off 34 hp 7500К14 21Е/88 7501К15 21EV90 7546К38 21EV98 
SPST On/Off 34 hp 1546K36 21EV97 XTD1A1A2 — 21EW16 7501К13 21Е/89 
On/Off 34 hp | XTD1A2A2 21ЕМ17 7546К40 21EV99 | XTDiA3A2 21ЕМ/18 
Mom. On/Off 34 hp XTDiF2A2 — 21EW20 | XTDIFIA2 21EW19 | XTDIF3A2 21ЕМ/21 
On/On 34 hp 7504К4 21EV94 | XTD2C1A 21EW25 | 7505К4 21EV95 
On/On 34 hp XTD2C2A 21EW26 = = XTD2C3A 21EW27 
On/Off/On 34 hp 7502К13 21EV91 XTD2B1A 21EW22 7503К13 21Е/92 
SPDT On/Off/On 34 hp XTD2B2A 21EW23 | 7503K15 21EV93 | XTD2B3A 21EW24 
On/Off/Mom. On 34 hp | XTD2G2A 21EW35 | XTD2G1A 21EW34 XTD2G3A 21EW36 “+ 
Оп/Мот. Оп 34 hp XTD2D2A 21EW29 XTD2D1A 21EW28 XTD2D3A 21EW30 
Mom. On/Off/Mom. On Ye hp 7509К5 21EV96 = = — = 
Mom. On/Off/Mom. On 34 hp XTD2E2A 21EW32 XTD2E1A 21EW31 XTD2E3A 21EW33 5 
On/On 34 hp 1564K6 21EW07 | = = |. 7565К5 21EW08 та, 
On/Off 34 hp 7560К5 21EW01 | 7561К6 21EWO03 7561K4 21EW02 ar TR > 21ЕМ/16 
DPST On/Off 34 hp 7803K31 21EW10 = — 7803К11 21EW11 | " 
On/Off 5 hp 7818K1 — 21EW40 | — - — — — Si 
Off/On 34 hp — — 1565K7 21EWO09 — = 
DPDT On/Off/On 34 hp |. 7562К4 21EW04 | 7563К6 21EW06 | 7563K4 21ЕМ/05 
On/Off/On 1/2 һр  XTD4B2A 21EW38 XTD4B1A 21EW37 = = 
3PDT On/On 34 hp 7702К2 21EW13 = = = — 
4PST On/Off 34 hp 7690K8 21EW14 = = = = 
4PDT On/On 34 hp 7694К4 21EW15 — — = = 
3PST On/Off 34 hp 7700К2 21EW12 = = = = 
Honeywell 
TS Series Toggle Switches 
= Rated 20A at 125VAC, 10A at 277VAC = HP rating: 1-pole % HP, 2-pole 2HP а 14" dia. hole mounting 
SCREW TERMINALS QUICK CONNECT TERMINALS 
Switch Contact Mfr. Item Mfr. Item 
Function Form Model No. Model No. 
Momentary On/Off SPST 111515-6 240488 — — 
Momentary On/Off DPST 121515-6 240498 -- - 
Momentary On/Off/Momentary On SPDT 111515-7 240489 11TS95-7 240491 
Momentary On/Off/Momentary On DPDT 121515-7 240499 = — 
Momentary On/Off/On SPDT 111515-5 240487 -- - 
On/Off SPST 111515-2 240486 111595-2 240490 
On/Off DPST 121515-2 240496 = = 
On/Off/On SPDT 117515-1 240485 — = 
On/Off/On DPDT 121815-1 24D495 — = 24D501 
On/On DPDT 12TS15-3 240497 12TS95-3 240501 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
Toggle Switches Details on page A1. 


Rocker Switches É 
Panel-mount switches are for appliances, equipment, power tools, motor and lighting control, and other uses. UL 
Listed. Tabs are 1⁄4" quick-connect. 
BLACK RED IVORY 
Screw Tab Screw Tab Screw Tab 
Terminals | Terminals | Terminals | Terminals | Terminals | Terminals 
Contact — No. of Switch AC Contact Item Item Item Item Item Item 
Form Connec. Function Rating No. No. No. No. No. No. 
2VLP9 0.540 in x 1.140 in Mounting Hole 
5 SPD 3 On/Off/On 12A @ 250V, 16A @ 125V — 2LNA1 — 2LNA2 — — 
0.830 in x 1.450 in Mounting Hole 
SPS 2 Momentary On/Off 15A 9 250V, 20А @ 125V | 2LNC2 | 2LNC3 | 2LNC4 | 2LNC5 | 2LNC6 | 2LNC7 
SPS 2 On/Off 15A @ 277V, 20A @ 125V = 2VLP9 = = = = 
SPS 2 On/Off 15A @ 250V, 20А @ 125V | 2VLR1 = 2LNAG | 2LNA7 | 2LNA8 — 
SPS 3 On/Off Lighted | 15A @ 250V, 20A Q 125V | 2VLR7 — — — — — 
Momentary On/Off/ 
SPD 3 Momentary On 15А @ 250V, 20A@ 125V | 21М05 — 2LND7 — — — 
SPD 3 On/Off/Ón 15A Q250V,20A Q 125V | 2LNC8 | 2LNC9 | 2LND1 2LND2 | 2LND3 — 
SPD 3 On/On 15A @ 250V, 20А Q 125V | 2LNE2 — — 2LNE5 2LNE6 2LNE7 
DPS 4 Momentary On/Off 15А @ 250V, 20A @ 125V | 2LNF3 2LNF4 2LNF5 2LNF6 2LNF7 2LNF8 
[S = DPS 4 On/Off 15A @ 250V, 20А @ 125V | 2VLR3 = 2LNE8 — 2LNF1 2LNF2 
DPS 4 On/Off 15A Q 277V, 20A @ 125V — 2VLR2 = = = = 
2LND7 DPD 6 МДП Un f 15A @ 250V, 20А @ 125V | 2LNH3 E 2LNH5 | 2LNH6 | 2LNH7 m 
DPD 6 On/Momentary On 15А 9 250V, 20А @ 125V | 2LNH9 | 2LNJ1 2LNJ2 2LNJ3 2LNJ4 2LNJ5 
DPD 6 On/Off/Momentary On 15А @ 277V, 20A € 125V | 29FG39 — — 29FG42 | 29FG43 — 
DPD 6 On/Off/On 15A @ 250V, 20А Q 125V | 2LNF9 — 2LNG2 — 2LNG4 | 2LNG5 
DPD 6 On/On 15A Q250V,20A Q 125V | 21М66 | 2LNG7 | 2LNG8 | 2LNG9 | 2LNHÍ 2LNH2 
0.870 in x 1.160 in Mounting Hole 
SPS 2 On/Off 20A @ 125/250V — — — 2LNA5 — — 
DPS 4 On/Off 20A @ 125/250V = 29FG25 = 29FG26 = = 
Momentary On/Off/ 
DPD 6 Momentary On 20A @ 125/250V — 29FG35 — — — — 
2UNAS DPD 6 On/Off/Ón 20A @ 125/250V = 29FG29 = = = = 
DPD 6 On/On 20A @ 125/250V = 29FG31 = = = = 
NGR Series Illuminated Rocker Switches E:TeN 
a Rated % HP Durable and ergonomic design with a matte finish. Suitable for a variety of vehicle and 
a 1⁄4" tab terminals mobile applications. Illuminated models require rocker switch, 2 lenses, switch cover, 
and connector available separately. 
Contact Switch Mfr. Item GREEN RED | AMBER | BLACK 
Form Function Model No. Item Item Item Item 
SPST Off/On NGR15061BNAAN 21EV72 Description No. No. No. No. 
On/On NGR15481BNAAN 21EV73 Accessories For Illuminated Switches 
SPDT On/Off/On NGR15681BNAAN 21Е/74 Rocker Switch Lens 21EV84 | 21EV85 | 21EV86 — 
Momentary On/Off/Momentary Оп NGR15881BNAAN 21Е/75 Rocker Switch Cover, Top m = _ 21EV83 
DPST Off/On NGR25061BNAAN 21Е/77 and Bottom Opening 
4EV On/On NGR25481BNAAN 21EV78 Rocker Switch Connector — — — 21EV87 
21ЕУ72 ОРОТ On/Off/On NGR25681BNAAN 21EV78 


Momentary On/Off/Momentary On  NGR25881BNAAN 21Е/80 


T 


Panel-Mount DC Toggle 
and Rocker Switches TET 


Popular replacement switches for marine applications. 12VDC rated, 5A lamp load, 15A 
inductive load. Toggle switches fit panels to 316" thick with provided backup nut, to 1⁄4" 
thick without that nut. Toggle switches require a 1⁄2" mounting hole. Rocker switches 
require a 112" x %" rectangular opening. 


Contact Switch Mfr. Item 

Description Form Function Model No. 
Rocker SPST On/Off МН115: 3ЈС02 
== Е ЕЕЕ Е. 

Lighted Rocker Lighted Toggle оскег n 

Тасым MESS Rocker SPDT натерао O/Off/On MRT23MSP 31606 
Rocker SPDT Momentary ov T/Momentary On MR123MMSP  3JC05 
Rocker DPST n/Off MR21SP X 3JC08 

Rocker DPDT 070 T/On MR223SP 3/01 
Rocker DPDT Momentary On/Off/Momentary On MR223MMSP 3/10 
Lighted Rocker (Red) SPST On/Off MR11LRSP 3Н799 
Lighted Rocker (Red) SPDT On/Off/On MR123LRSP  3JC04 
Toggle SPST Momentary Гг On/Off MiiMSP 3HZ85 
Toggle SPDT Orn/Off/Oi М1235р 3Н792 
Toggle SPDT Momentary Опа М123М5Р 3Н791 
Toggle SPDT Momentary On/Off/Momentary On M123MMSP 3Н790 
Toggle DPST On/Off М215Р 3Н793 
Toggle DPDT On/Off/On M223SP ^ 3HZ96 
Toggle DPDT On/Off/On M223JSP 3Н794 
Toggle DPDT Momentary On/Off/Momentary On M223MMSP — 3HZ95 
Lighted Toggle (Green) ^ SPST On/Off MTILRGSP 30781 
Lighted Toggle (Red) SPST On/Off MTTLRSP — 3HZ82 
Lighted- Tip Toggle (Red) 5Р5Т On/Off MTTLTR 3H283 
Push Button SPST Off/Momentary On МН11 3Н797 

Push Button Rubber Boot ігі Mus Item 

3HZ97 3JC12 = Description _ А | Model No. 
Black Silicone Rubber Boot Bonded to Brass Nut, Fits Any Nonlighted Toggle Switch — MSB1 3JC12 
Black Push Button (Horn) Boot, Fits No. 3HZ97 Horn Push Button MHB11 3HZ98 
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ELECTRICAL 
Foot Switches 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


LINEMASTER" 
MUN 22, 


AMERICA'S FOOT SWITCH LEADER. 


Linemaster? 
Foot Switches 1AGP3 2W807 
Contact Current Voltage NEMA Foot- Cord Cord Mfr. Item 
Series Form Rating НР Rating Rating notes Type — Length Material Color L W D Model No. 
Light Duty Foot Switch, Momentary Action 
Air-Seal - Air SPDT 20 1,2  125/250V AC 4 8 Air Switch 10 Steel Black 2%in 234in 1 іп 415Н12 5KX03 
SPDT-NO 10 Y? 125/250V AC 1 — 16/3 6 Steel Black 2%in 2%in Тіп 491-5636МР — TAGPS 
Compact SPDT-NO 10 Y 125V AC 1 1 16/3 8 Steel Black 2%in 2%in 1%in 491-SC3 2A190 
SPDT 10 Yo 125/250V AC 1 10 — — Steel Black 2%in 2%in 1 іп 491-5 2W809 
Executive 9 SPDT 10 % 125/250V AC 1 3 — — Die Cast Zinc Gray 4%in 4 Жіп 1%in 72 48714 
Treadlite Il DT-NO 15 % 125/ АС 1 1 14/3 8 Steel Black 3%in 2%in (in Т-91-565А — 2A191 
SPDT 15 Y? 125/250V AC 1 10 — — Steel Black 3%in 2%in in Т-91-5 2W810 
Treadlite ІІ - SPST 3 --  125/250/ АС 1,4Х, 6, 6Р — 18/3 8 Stainless Steel SS 3%in 2%in Tin  T-91-SWANOS38S 5КХ08 
Stainless Steel SPDT-NO 3 — 125V AC 1, 4X, 6, 6P 1 18/3 8 Stainless Steel SS Зуп 2%in 1! T-91-SWANO3S 1AGPG 
(200014 - Air FostS Был iat fore ШЫ 125/250V AC 1 8 Air Switch 10 PVC Black 2%in 4%in 1 in 81SH12 1AGP7 
eneral Purpose Foot Switch, Maintained Action 
6 pper pae Faat’s Ex a 0, шн 125/250V AC 1 10 — = Cast Iron Black 4%in 3%in 17% іп 632-DA 2W808 
eneral Purpose Foot Switch, Momentary Action 
Aquiline? - Metal (2) SPDT-NO 13 % 125/250\/ АС 1 9 16/4 8 Die Cast Zinc Black 5 Yin 7 "ein 1% in TWIN 971-SMC48_1AGP4 
Classic IV - Guarded „РОТ. 16 Yo 125/250V AC 13,2,4,6,6Р 4 = = Aluminum Orange Тп бі 4 in 88SH1-05 ТАСАЗ 
g) SPDT 16 Y 125/250V AC 13, 2, 4, 6, 6P 49 — — Aluminum Org/BIK 7in iiin 4%in TWIN 88SH1-05 1АбА4 
Classic IV - No DT-NO 16 % 125/250V AC 13, 2, 4, 6, 6P = 14/3 8 Aluminum Black 7in 4Фіп 2%іп 88SN1B-05 ТА6Н2 
Guard SPDT 16 % 125/250V AC 13, 2, 4, 6, 6P — — — Aluminum Black Тіп 4%in 2%in 88SN1-05 ТАВРО 
B SPDT 16 % 125/250V AC 13, 2, 4, 6, 6P 9 — — Aluminum Black 7in 7 іп 2%in TWIN 88SN1-05 ТАСВТ 
ST-NO 15 3 125V AC 1 1 14/3 8 Cast Iron Black 4Y?in 3%in 1¥%in 632-SC3 2W463 
Clipper - Single SPDT 20 1 125/250V AC 1 10 — = Cast Iron Black 4%in 3%in 1%in 632-5 5Х361 
(2)SPDT 15/10 Y? 125/250V AC 1 710 — — Cast Iron Black 4%in 3%in ІРіп 636-S 48713 
Clipper - Twin & PDT 20 1 125/250V AC 1 10 — — Cast Iron Black 5 іп 7in 174in 642-5 5WB13 
Wide Treadle e SPDT 20 1 125/250V AC 1 9 — — Cast Iron Black 4 %in 8%in 1%in — TWIN 632-5 — TAGP3 
Explosion Proof PDT 15(10) %(1) 125/250/ AC 2. 7D, 9F 4 — — Aluminum Org/BIK10 Vin Win 4% in 592-EX 1AGP1 
" ndustrial 500 $ E 15(10) %(1) 125/250V АС 2. 7D, 9F 49 — — Aluminum Org/BIKT0 Yi in Tin 4%іп 597-EX 1AGP2 
edium Duty Foot Switch, Momentary Action 
Varior - N/A 1 —  125to 250V AC 1 — 18/6 25 ft Steel Black 12%іп 4 “іп 41 OHASAA-1K 4КА16 
Potentiometer 1 — 18/6 25 ft Steel Black 10 Әйіп 4 “іп 4in ОНА5АВ-10К 4КА17 
" "— К 1 — 18/6 30 ft Steel Black 10 біп 4 “іп 4in OHASAD-10K 4КА18 
сауу Duty Foot Switch, Momentary Action 
Hercules Anti-Trip SPDT 20 1 125/250V AC 13, 2,4 45 = = Cast Iron Orange 10і біп 5 %in 511-BG 3X680 
Hercules - Full Shield — SP DL 20 1 125/250V AC 13, 2,4 4 = = Cast Iron Orange 9in біп 4 %in 531-SWH 2W807 
DPDT 20 1 125/250V AC 13,2,4 4 — — Cast Iron Orange 9in біп 4%in 532-SWH 48712 
ЕСЕН ЕД Shield SPDT 20 1 125/250V AC 13, 2,4 46 — — Cast Iron Orange Әп бі біп 531-SWHOX 5КХ05 
oot Switch Guards 
For use with general purpose and light-duty foot switches Steel Orange біп біп 4i^in 522-B14 2W811 
For use with general purpose and light-duty foot switches, oversized 3 eel Orange 6in бі 6 y in 522-F28 4KA15 
For use with twin foot switches eel range Gin 11їп 4% in 522-B12 4КА19 
For use with twin foot switches, oversized Formed Steel Orange бі ifin 6 %in 522-D28 TAGP8 


Footnotes: 1—Includes piggy-back plug and connector. 3—Reversing with mechanical interlock. 4—Includes foot guard. 5—Antitrip and gate help prevent accidental actuation. 6—Extra-large 
opening. 7—Two-stage switching. 8—Air bulb/electric snap switch. 9—Two pedal operation. 10—Includes integral strain relief. 


by Schneider Electric 


Square D Foot 


2ET95 2ET87 2ET85 

Switches 

= 120-600V 

= Yellow 

= NEMA 24,13 rating 

Contact Current Voltage NEMA Mfr. Item 
Features Form Action Rating Rating Rating Color Material L Ww D Model No. 
Heavy Duty Foot Switch 
Fully Shielded SPDT Momentary 10 120/240/480V АС 13,2, 4 Orange Cast Aluminum -- — -- 9002AW119 2ЕТ88 
Guarded SPST Maintained 6/3 120V AC 13,2,4 Yellow ^ Cast Aluminum 9in 575in  4?7»in 9002AW12 2ЕТ89 
Guarded SPDT Momentary 15 120 to 600V AC 13,2,4 Yellow Steel 9 in 5 75»in 47% п  9002AW2  2ET95 
Guarded DPDT Momentary 3 120 to 600V AC 13,2,4 Yellow Steel 9 in 5 in 4%A2in 9002AW14 2ЕТ94 
Oversized Guard SPDT Momentary 15 120 to 600V AC 13,2,4 Yellow Steel iiWin  695in  67&in 9002AW132 2ЕТ92 
Oversized Guard with Safety Door — SPDT Momentary 15 120 to 600V AC 13,2,4 Yellow Steel TiWin 6 ein  67&in 9002AW117 2ЕТ87 
Oversized Guard with Safety Door DPDT Momentary 10 120 to 600V AC 13,2,4 Yellow Steel 11 Vs in 6'95in 6 76in 9002AW124 2ET90 
Shielded DPDT Momentary -- 120/240V AC 13,2,4 Orange Cast Aluminum = — — 9002AW133 2ET93 
Shielded e DPDT _ Momentary 10 120/240/480V AC 13,2,4 Orange Cast Aluminum 421/25 in 5 19/50 in — 9002AW6 2ЕТ07 
Shielded PDT Spring Return 10 120/240/480V AC — 13,2, 4 Orange — Cast Aluminum = = — 9002AW7 2ЕТ08 
Unguarded SPDT Momentary 15 120 to 600V AC 13,2,4 Yellow Cast Aluminum 8 Mein 4 іп 3 іп 9002AW1 2ЕТ85 
Unguarded DPDT Momentary 3 120 to 600V AC 13,24 Yellow Steel 8 Vis in 4 іп 3 іп 9002АМ/13 2ЕТ01 
Unshielded SPST Maintained — 120/240V AC 13,2,4 Orange  CastAluminum 8 14/25іп 4%in 322/25іп 9002AW11 2ЕТ86 
Unshielded (2) DPDT Мотепіагу 10 120/240/480V AC 13,2,4 Orange  CastAluminum 921/25іп 1087/100in 5%in ^ 9002AW5 2ЕТ96 
Foot Switch Safety 


It is the responsibility of the foot switch user to determine the suitability of a particular foot switch for its intended use and to be certain that it complies 
with all federal, state, and local safety and health regulations. Using foot switches on machinery that lacks effective point-of-operation safeguards can 
cause serious injury. Foot switches should be used only where point-of-operation and pinch-point guarding devices have been properly installed and are 
utilized to protect the operator's hands. 
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ELECTRICAL 
Limit Switches 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Lever Arm 
5B087 


Wobble Stick 
5B081 


Standard 


Lever Arm 
5B058 


Replacement 
Contact Body 
2EG11 


Looped Arm 


5В066 
256 


ШШЩ 


Side Plunger 
5B083 


1 


* 


Adjustable 
Lever Arm 
5B065 


A. | 
= 


Forked Lever Arm 
5В060 


Replacement 
Receptacle 
2EG22 


Stainless Steel Rod 
5B069 


GRAINGER. 
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by Schneider Electric 


Class 9007 Heavy-Duty Limit Switches 


a Enclosures: NEMA 1, 2, 4, 6, 6P, Bodies and heads are die-cast zinc alloy. Oiltight for efficient operation. 
12, and 13 (IP65, IP66, IP67) For additional limit switch replacement parts, see Grainger.com®. 


= Contacts rated 10A, 600V UL Listed and CSA and CE Certified. Hazardous location units are UL 


= Limit switch arm required Listed for Class | Div. 1 Groups B, C, D and Class Il Groups E, F, G. 
= V?" NPT conduit entry 


Contact Mfr. Item Item Item Item 
= " ШЕШ tion ш Form Model No. 5 No а но Мо 
ever Arm Types Adjustable IW ight Torque mum 
CW and CCW, Spring Return, Sanand Differential 25 oz./in. pem 
Lever Arm Required ave 5° Travel 10° Travel 
Standard Box Plug-In TNC/TNO- 9007654 58080 58086 
Standard Box Plug-In 2NC/2NO 9007662 5B078 5B079 2UYH3 5B077 
Standard Box Plug-In, 2-Stage 2NC/2NO 9007066 2ЕҒ92 — 2UYH4 = 
Compact Box Plug-In 1NC/TNO 9007652 2EF74 2EF73 2EF80 2UYH7 
Hazardous Location 1NC/TNO 9007CR53 2EG17 — 2UYH5 2UYH8 
Hazardous Location 2NC/2NO 9007CR61 2EG19 -- 2UYH6 2UYH9 
Replacement Heads for Above 9007 2EF50 2EF27 2EG92 2EF71 


Neutral (Off) 2NC/2NO 9007C68T 5B071 5B070 = — 
ide Roller Side Push Rod |. Side jaintaine 


Side Plunger Types Spring Return 


Vertical Push Rod Push Rod 
Standard Box Plug-In 1NC/1NO 9007654 5В083 5В082 6B407 2UYJ9 
Standard Box Plug-In 2NC/2NO 9007062 5В074 5B073 6B408 Ki 
Compact Box Plug-In 1NC/TNO 9007652 2EF77 — 2UYJ7 2UYK2 
Hazardous Location 1NC/TNO 9007CR53 2UYJ3 2UYJ5 — 
Hazardous Location 2NC/2NO 9007CR61 2UYJ4 2UYJ6 2UYJ8 2UYK4 
Replacement Heads for Above — 9007 2EG54 2EG61 2UYK5 
Top Plunger Types Spring Return Roller Push Rod Adj. Push Rod | Palm Operated 
Standard Box Plug-In 1NCANO 9007054 5B085 5B084 2EF85 2UYL4 
Standard Box Plug-In 2NC/2NO 9007062 5B076 5B075 2UYK9 = 
Compact Box Plug-In 1NC/1NO 9007052 2ЕҒ75 2EF76 2UYL1 2UYL6 
Hazardous Location 1NC/1NO 9007CR53 2EG18 2UYK7 2UYL2 = 
Hazardous Location 2NC/2NO 9007CR61 2UYK6 2UYK8 2UYL3 2UYL8 
Replacement Heads for Above = 9007 2EG24 2EG35 2EG53 2UYL9 
" Wire Delrin® ‘oil Spring = 
Wobble Stick Types a Ін Cat Whiskers 
tandard Box Plug-In 1NCANO 9007654 | | 58081 | 2F990 7 2F992 
tandard Box Plug-In 2NC/2NO 900722 | 2UYN2 | 5B072 | 2UYN6 | 2UYPi 
ompact Box Plug-In 1NCANO 9007652 — 
Hazardous Location 1NCANO 9007CR53 | 2UYN4 | — | 2UYN8 | 2UYP3 
Hazardous Location 2NC/2NO 9007CR61 2UYP4 
Replacement Heads for Above — 9007 | 2EG75 | 2EG74 | 2EG82 | 2EG83 
1.0 in 
x 0.63 in 


Roller 


Actuator 
T Material 


tandard Roller 011 Impregnated Sintered Iron .38 in | 2EF62 | 2EF67 | 2ЕЕ63 | 2UYP6 | = 
tandard Roller Oil Impregnated Sintered Iron .5 in | 2EG86 | 2UYP5 | 5B059 | 2Е687 | — 
tandard Roller Oil Impregnated Sintered Iron in | 2EF94 | 2Е602 | 2ЕЕ95 | 2UYP7 | — 
tandard Roller Oil Impregnated Sintered Iron .5 in | 2EG26 | | 2EG27 | 2EG28 | = 
tandard Roller Oil Impregnated Sintered Iron in | 2EG38 | — | 2Е639 | 2Е640 | = 
tandard Roller Nylon 38 in | 2UYP8 | 2UYRA | 2UYR9 |  Á— | 2UY 
tandard Roller Nylon in | 2UYP9 | 2UYR5 5808 | — | 20Ү 
tandard Roller Nylon 5 їп | — Гу — | — | 
tandard Roller Nylon in | — | 2UYR8 | 


Forked Roller Oil Impregnated Sintered Iron Sin 
Bendable Roller Oil Impregnated Sintered Iron 
Adjustable Roller Oil Impregnated Sintered Iron 


0.88 in to 4.00 in 


0.88 in to 4.00 in 58085 2564 | — | — | 
=a ее аја а] 


Adjustable Roller Nylon 0.88 іп їо 4.00in | 5B064 | 6 
Contact Mfr. Item Arm Item 
Description Form Model No. Description Length 
‘Replacement Contact Bodies Replacement Rods 
tandard Body 1NO/INC 90070054 2Еб11 tainless Steel 10 in 5B069 
tandard Body Steel Spring — 11 1 12in  5B8068_ 
ompact Bod МОЛ 90070052 25010 2" Looped Arm 55in 5B066 
-Stan ard Bod ard Boasa ONO e 2NO/2NC 90070066 2UYJi __ pan Spring — — — t2in — 3B087 - 
“Standard Bod Body Neutral Off 2N/NC— 90070068 —UYJ2 — її 2NO/2NC 90070068  2UYJ2 elrin® Extension 3.9 in — 2EHI2 
eplacement Receptacles oil Spring Extension .5 in 
or Use With Standard Body, nits 
For Use With Standard Body, 2NO/2NC Units 2М0/2М0 900701620 — 2EG23 
For Use With Compact Body, TNO/TNC Units 1М0/1М0 90070152 — 2EG21 


Looking for more Dayton and Honeywell 
Heavy-Duty Switches? See Grainger. 
com for even more options. 


ші 


Honeywell 


Top Push Rod 
Plunger 
Adjustable 
11X452 


12V052 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Limit Switches 

= А ШІ sauareD | 
Type AW Limit Switches es 
= 600V max. Precision switches are oiltight and dust-tight and can be used 
1 15A in extremely low ambient temps.: -65°F for lever types, O?F for 
= Enclosures: NEMA 1, 2, 4, 12, and 13 plunger types. Die-cast zinc housing. Lever arms sold separately; 
= Plunger types feature a micrometer adjustment see page 256. UL Listed, CSA and CE Certified. 

Contact 
Actuator Form Operating Body Body Body Mfr. Item 


2EF40 


0 
Т Field convertible to CW operation. 


— "AM : О scuareD | 
Severe-Duty Oiltight Limit Switches Se 
UL Listed, CSA and CE Certified. 
Operating Contact Form Mfr. Item 
.. Movement Force Switches Model No. 
Severe Duty Limit Switches, Rotary, No Lever 
CW 12.0 in-Ib SPDT 9007TUB1 5B056 
CCW 12.0 in-Ib SPDT 9007TUB5 5B053 
CCW, CW 12.0 in-Ib SPDT 9007TUB4 5B054 
CCW Maintained, CW Maintained 8 in-Ib SPDT 9007TUB12 5B055 
Foundry Duty Limit Switches, Rotary, No Lever 
CCW 12.0 in-Ib SPDT 9007FTUD5 21HK24 
CCW, CW 12.0 in-Ib SPDT 9007FTUB4 2EG60 
Actuator Arm Roller Roller Roller Mfr. Item 
Type Length Position Dia. Width Model No. 
“SQUARE D Limit witch Lever Arms 
For Use With: 9007C, Mfr. No. 9007T/FT 
Standard Roller 15in Outside Offset 0.75 in 0.25 in 900781 5B090 
Standard Roller 2.5 in Outside Offset 0.75 in 0.5 in 9007822 5B089 
Standard Roller 2.5 in Front 1.63 in 0.5 in 9007B24 2EF55 
Forked Roller, 90° 15in Same Side 0.75 in 0.25 in 9007X1 5B052 
Forked Roller, 120* 15in Same Side 10in 0.25 in 9007J2 5B062 
Conveyor Edge Guide 8.4375 in Vertical Mount 1.5 in 3.75 in 9007R21 5B057 


Series D4A Limit Switches ommones 


= %"-14 NPT conduit entry, terminal screw connection 
= Operating temp.: side rotary, -40° to 238°F; except 2CLR9; 
all top plungers and flexible rods, 21° to 238°F 
= Enclosures: NEMA 3, 4, 4X, 6P, 12, and 13; IP67 
= Load rating: SPDT double break, 10A max. at 125VAC; 
DPDT double break: 5A max. at 125VAC 
= Mechanical life: SPDT double break, 50 million operations; 
DPDT double break, 30 million operations 
Heavy-duty plug-in switches have a double seal on the head and complete gasket 


cover. Provide Class 1 protection against electrical shock. 2 ч 
" " " РРА Т. > 
Side rotary switches are user-selectable CW, CCW, or both. UL Listed and CSA Certified. [o (C & 
HIGH Side Rotary Top Plunger, Top Plunger, 
STANDARD | SENSITIVITY |LOW TORQUE) MAINTAINED Standard Roller 
Description Item No. Item No. Item No. Item No. 
| 2cLP9 — | 2CLRÍ — 20182 | 
20189 | — | — | 
[20013 [| — ^| — | 
[2014 | — | — | 
H | 2002 | 2043 | 2CLUA | 
STANDARD ROLLER ADJUSTABLE 
Description Item No. Item No. Item No. 
op Plungers 
| 2CLRA | LRS 2CLR6 
DPDT | acti |22 | — 
Replacement Heads | 2CLU6 |12007 | 26108 
PLASTIC ROD| COIL SPRING 
Description Item No. Item No. N 
exible Rods 
PDT 20188 
Replacement Heads | 2CLU8 | V 


RECEPTACLE | SWITCH BOX 
Description Item No. Item No. 
ni 


Top Plunger, Flexible Rod, 
Adjustable Coil Spring 
Front-Mount 
ack-Mount 
Adjustable 2CLV4 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. = 


Limit Switches Details on page A1. 


E:T:N 


E50 Series Limit Switches 


= Rated NEMA 3, 3S, 4X, 6P, and IP67 

= 10A 

= Operating temp. range: 14? to 250°F 

= %"-14 NPT conduit entry 

Switches feature modular, plug-in components that provide application flexibility, 

reduced inventory, and less downtime. Rugged construction withstands harsh 

cutting fluids and chemicals. Designed with terminal identification on the name- 
Ў 2 plate for a visual wiring checkout without guesswork. Heads and switch bodies 

49A926 49A927 49A922 49A932 can be replaced without rewiring. UL Listed and CSA Certified. 


STANDARD SEALED 
1NC/1NO 2NC/2NO 1NC/1NO 2NC/2NO 
Actuator Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Description Location Model No. Model No. Model No. Model No. 
Plunger Side E50AH1 494921 Е50851 494982 E50AS16P 49A995 E50BS16P 496001 
Plunger Top E50AT1 49A928 E50BT1 49A986 E50AT16P. 49C005 E50BT16P 49C009 
Plunger, Adjustable Side Е50А52 49A926 Е50В52 494983 E50AS26P 49A996 E50BS26P 49C002 
Plunger, Adjustable Top E50AT2 49A929 E50BT2 494987 E50AT26P. 49C006 E50BT26P 49C010 
Plunger, Maintained Side E50AS1 49A925 ЕБОВН1 491985 E50AH16P  — 49C004 E50BHi6P 1496008 
Plunger, Roller Side E50AS3 494927 E50BS3 49A984 E50AS36P 490003 E50BS36P  —49C007 
Plunger, Roller Top ES0AT3 49A930 Е50ВТЗ 494988 E50AT36P. 49C011 E50BT36P 49C014 
Rotary Head, No Lever, 15° Travel Side E50AL1 494922 E50BL1 49A980 E50AL16P 49A993 E50BL16P 49A998 
Rotary Head, No Lever, 5° Travel Side E50AR1 49A924 E50BR1 49A979 E50AR16P 494992 E50BR16P ^ 494997 
Rotary Head, No Lever, Maintained Side ЕБОАМ1 494923 Е50ВМ1 49A981 E50AM16P 494994 E50BM16P ^ 494999 
Rotary Head, No Lever, Neutral Position, 15° Travel Side = = ESONN2 49A967 — = — = 
Rotary Head, No Lever, Neutral Position, 5° Travel Side = = ESONN1 49Л965 -- -- -- -- 
Rotary Head, Мо Lever, Neutral Position, SS Shaft, 5% Travel Side — — E50NNiSPL X 49A966 — — — — 
Wobble Stick Head Top E50AW1 49A931 E50BW1 494989 E50AW16P 49C012 ES0BW16P 496015 
Wobble Stick Head, Heavy Duty Top E50AW2 49A932 ESOBW2 49A990 E50AW26P 49C013 ESOBW26P 490016 
Arm Arm Arm Roller Roller Mfr. Item Arm Arm Arm Roller Roller Mfr. Item 
Length Depth Material Dia. Width Model No. Length Depth Material Dia. Width Model No. 
Limit Switch Lever Arm Clamp, Rod Actuator 8.75 in 0.19 in Stainless Steel — — E50KL220 494939 
15in 0.19 іп Metal or Nylon — — E50KL35 49A945 11.6 in 0.25 іп Stainless Steel = = ЕБ0КІ421 494952 
- 0.12 іп Metal or Nylon — — E50KL36 49A947 12 іп 0.12 in Metal — — E50KL226 494940 
— 0.25 іп Metal or Nylon — — E50KL41 49A951 12.12 in 0.25 in Nylon — — E5O0KL556 ^ 49A961 
Limit Switch Lever Arm, Standard Roller Actuator 12.12 in 0.5 in Nylon — — E50KL533 49A954 
15in 0.12 in Meta 0.69 in 0.25 in E50KL26 49A943 Limit Switch Lever Arm, Flexible Loop Rod Actuator 
1.5 in 0.12 in Metal 0.75 in 0.32 in E50KL25 49A942 біп 0.15 in Nylatron == == E50KL142 49A933 
1.Біп 0.12 in Nylatron 0.75 in 0.32 in Е50КІ24 49A941 Limit Switch Lever Arm, Adjustable Roller Actuator 
1.Біп 0.2 in Nylatron 0.75 in 0.32 in E5O0KL204 494938 0.50 in to 3.25 in 0.19 in Nylatron 0.75 in 0.75 in E50KL31 49A944 
1.5 in 0.32in Nylatron 0.75 in 0.32 in ЕБ0КІ200 494934 0.50 іп to 3.25 in — 0.5 in Nylatron 0.75 in 1.0 in ESOKL543 494958 
1.5іп 0.32in ^ Nylatron 0.75 in 10in ES0KL377 484949 0.50 іп їо 3.25 in 0.5in Муізігоп 4.0 in 0.11 in E50KL598 494963 
1.5 in 0.5 in Metal 0.69 in 0.25 in Е50К1 545 49A960 1.00 in to 3.75ІП 0.5іп Metal 0.69 in 0.25 in E50KL539 49A957 
1.Біп 0.5 in Meta 0.75 in 0.32 in ESOKL544 494059 1.00into375in  0.5in Metal 0.75 in 0.32 in ES0KL538 494056 
1.5 in 0.5 in Nylatron 0.85 in 0.85 in E50KL37 494948 1.00 їп ї0 375 in 0.5 in Nylatron 0.75 in 0.32 in E50KL201 494935 
__, Loin 0.64 in Metal 0.75 in 0.32 in E50KL355 49A946 1.00 in to 3.75 in 0.5 in Nylatron 0.75 in 0.32in ^ E50KL201SPL 494936 
Limit Switch Lever Arm, Rod Actuator 100into375in 0.5іп Nylatron 0.75 in 10in E50KL537 49А055 
55 in 2,2 in Metal E БОШКЕ 298937 1.00 іп їо 3.75 іп 0.75in Муізігоп 0.75 іп 0.5 in E50KL599 49А964 
ББП (ЧУ МЕ a = ESOKL 58] 191062 1.63 іп їо 3.75 in 0.5 in Nylatron 1.5 in 0.29 in E50KL443 49A953 
A 
АС 
LS Series Limit Switches 
= 1NO/1NC 
= ДА 
= Operating temp. range: -13° to 158°F 
Modular switches are suitable for use in safety applications designed to protect 
persons or processes. Feature plug-in system, positive opening NC contacts, 
and operating heads that can be rotated 90° to suit a specific direction. LSM 
Series are designed with metal bodies, and LS Series feature more economical, 
plastic bodies. UL Listed. CSA and CE Certified. 
Mfr. Item 
Description Model No. 
LSM Series 
Horizontal Roller Lever, Angled LSM-11S-LA 494883 
Horizontal Roller Lever, Long LSM-11S-L 49A882 
Plunger, Roller LSM-11S-P 49A881 
A9ASTI 498510 95597 238880 Rod Lever, Metal LSM-11S-RRM 49A887 
Rod Lever, Plastic LSM-T1S-RR 49A886 
Rotary Lever LSM-T1S-RL 49A884 
Rotary Lever, Adjustable LSM-11S-RLA 49A885 
Wobble Stick (5М-115-5 494888 
LS Series 
Horizontal Roller Lever, Angled LS-S11S-LA 49A871 
Horizontal Roller Lever, Large LS-ST1S-LB 49A870 
Horizontal Roller Lever, Long І5-5115-Г 49A868 
Horizontal Roller Lever, Short LS-S11S-LS 49A869 
Plunger, Roller LS-S11S-P 49A867 
Rod Lever LS-S11S-OR 49A880 
Rod Lever, Adjustable, Metal 15-5115-ВАМ 494878 
Rod Lever, Adjustable, Plastic LS-S11S-RR 494877 
Rotary Lever LS-S11S-RL 494872 
Rotary Lever, Adjustable, 18.0 mm dia. Roller LS-S11S-RLA 49A873 
Rotary Lever, Adjustable, 30.0 mm dia. Roller LS-S11S-RLA30 49A874 
Rotary Lever, Adjustable, 40.0 mm dia. Roller LS-S11S-RLA40 49A875 
Rotary Lever, Adjustable, 40.0 mm dia. Roller, Rubber LS-S11S-RLA40R 49A876 
49A878 49A872 49A873 49A874 Wobble Stick 15-6115-5 494879 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Limit Switches 


Honeywell 
MICRO SWITCH™ Global Limit Switches 


= Enclosures: NEMA 1, 4, 12, and 13 


= Operating temp. range: -13? to 185°F 12U934 12U936 12U916 
= %"-14 NPT conduit entry 
Contact 
Actuator Form АС Contact Mfr. Item 
Actuator Style Location Movement Switches Rating Model No. 
GLA/GLS Series 
Adjustable Rod, Rotary іде CCW, CW — 1NC/1NO 10A € 600V GLAAO1A4J 120920 
Adjustable Rod, Rotary Side CCW, CW — 2NC/2NO 10A € 600V GLAA20A4J 120927 
КДК Тор Wobble — 1NC/1NO 10A @ 600V GLAAOTK8B 120922 and 
i Actuator Form АС Contact Mfr. Item 
duret Top Wobble — 1NC/1NO 10A @ 600V GLAAO1K8C 120923 Actuator Style Location Movement Switches Rating Model No. 
Cat Whisker, Wobble Stick op Wobble — 1NC/1NO 10A € 300V GLCAO1E7B 120237 
Wobble Stick Top Wobble 2NC/2NO 10A @ 600V бі АА20К80 120831 Wobble Stick ор Wobble  1NC/INO ТОА © 300V GLCAO1K8A 120238 
Plunger Top Linear 1МС/1М0 10A @ 600V  GLAAO1B 121227 GLD/GLS Series 
Plunger, Roller Top Linear 1МС/1М0 10A @ 600V  GLAAO1C 120228 Adjustable Rod, Rotary Side CCW, CW 1NC/1NO 10A @ 600V GLDAO1A4J 120241 
Plunger, Roller Top Linear 2NC/2NO 10A @ 600V GLAA20C 120929 Plunger op Linear — 1NC/1NO 10A € 600V GLDAO1B 120937 
Plunger, Roller Lever Top Linear — 1NC/1NO 10A @ 600V GLAAO1D 120229 Plunger, Roller op Linear 1NC/1NO 10A © 600V GLDAO1C 120938 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 1NC/1NO 10A € 600V GLAA01A1A 120223 Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 1NC/1NO 10A € 600V GLDAO1A1A 120239 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 1NC/1NO 10A @ 600V GLAAO1A1B 120224 Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 1NC/1NO 10A € 600V GLDAO1A1B 120240 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 1NC/1NO 10A @ 600V GLAA01A2A 120225 Roller Lever, Rotary Side CCW, CW —. 1NC/1NO 10A € 600V GLDAO1A2A 120935 
Roller Lever, Rotary Side CCW, СММ 1NC/1NO 10A @ 600V GLAA01A2B 120226 Roller Lever, Rotary Side CCW, CW 1МС/1МО 10A @ 600V GLDAO1A2B 120936 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 2NC/2NO 10A @ 600V GLAA20A2B 120231 Roller Lever, Rotary op Linear 1МС/1М0 10А € 600V GLDAO1D 120939 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 2NC/2NO 10A @ 600V GLAA20A1B 120925 Wobble Stick op Wobble — 1NC/1NO 10A € 600V GLDAO1E7B 120940 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 2NC/2NO 10A € 600V GLAA20A2A 120926 GLE/GLS Series 
GLC/GLS Series Plunger, Roller op Linear 2МС/2М0 10A € 300V  GLEA24C 120246 
Adjustable Rod, Rotary — Side CCW, CW 1МС/1МО 10A € 300V GLCA01A4J 120933 Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 2NC/2NO 10A € 300V GLEA24A1B 120245 
Plunger Top Linear 1МС/1М0 10A @ 300V GLCAO1B 120235 Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 2NC/2NO 10A @ 300V GLEA24A2A 120948 
Plunger, Roller Top Linear 1NC/1NO 10A @ 300V GLCAO1C 120236 Wobble Stick op Wobble — 1NC/1NO 10A € 300V GLEAO1E7B 120947 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 1NC/1NO 10A € 300V GLCA01A1B 120232 GLL/GLS Series 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 1NC/1NO 10A € 300V GLCA01A2A 120233 Plunger op Linear — 1NC/1NO 10A @ 300У/ GLLAO1B 120918 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW —. 1NC/1NO 10A € 300V GLCA01A2B 120234 Plunger, Roller op Linear — 1NC/1NO 10А @ 300V GLLAO1C 120919 
Roller Lever, Rotary Side CCW, CW 1МС/1МО 10A € 300V GLCA01A1A 120932 Roller Lever, Rotary Side CCW, CW — 1NC/1NO 10A © 300V GLLAO1A1B 120916 
Roller Lever, Rotary Top Linear — 1NC/1NO 10A € 300/ GLCAO1D 120934 Roller Lever, Rotary Side CCW,CW — 1NC/1NO 10A € 300V GLLAO1A2B 120917 
12U985 
Contact 
Form АС Contact Mfr. Item 
Description Movement Switches Rating Model No. 
Paddle Manual — 1NC/INO 15A @ 4800 ЕХ-АН50 120991 
Plunger Linear 1NCANO 15A @ 480V EX-Q 12V002 
Plunger, Boot Sealed Linear 1NCANO 10A @ 480V EX-N15 12V001 12U991 
Plunger, Class 1 Group B Linear 1NCANO 15A @ 480V  EX-Q800 12V005 120527 
Plunger, High Temp. Linear 1NCANO 5А @ 480V ЕХ-0400 12/003 
Plunger w/ 3 ft. Leads Linear 2МС/2М0 10А @ 2500  EXD-Q-3 12U996 Honeywell 
Rod Lever w/o Mounting Bracket cw 1NCANO 15А @ 600V ЕХ-АВ1613 120985 = - и = 
Roller Lever CW  1NC/NO 15А © 600/0 ЕХ-АА 120982 Hazardous Location Limit Switches 
Roller Lever w/o Mounting Bracket Cw 1NCANO 15А @ 6000 ЕХ-АВ14 120983 . . | : . . 
Roller Lever w/o Mounting Bracket CCW, CW 1МСЛМО 15A © 600V — EX-AR16 120084 а Aluminum construction Designed with flame paths in the housing 
Rotary Head, w/o Lever CW 1МС/1М0 15А @ 6000 ЕХ-АВ20 120987 " i 
Rotary Lever Arm cw 1NC/INO 20A © 480/ EXA-AR 120977 NEMA rated 1,7 i that cool exploding gases below the 
Rotary Lever Arm CCW iNCANO 15А 9 600V  EX-AR30 12U989 = 2.56" Hx 2.78" W x 2.02" D kindling temperature before they reach the 
Rotary Lever Arm, 2 Conduit Openings CW 1NC/INO 15A @ 480V 1ЕХІ 120974 = 12" NPT conduit entry explosive gases surrounding the housing. 
Rotary Lever Arm, Class 1 Group B Cw 1NCANO 15А @ 4800  EX-AR800 120992 » Operating temp.: -40? to Applications include control valves and 
Rotary Lever Arm, High Temp. cw 1NCANO 15А @ 6000  EX-AR400 120990 S А 
Rotary Lever Arm, Maintained Contact CW 1NC/INO 10AG250V ЕХ-ХАЗ 120006 160°F (except 12U990 and actuators, petrochemical plants, conveyors, 
Rotary Lever Arm w/3 ft. Leads B Шыр ТОА Q250V  EXD-AR-3 120994 12V003 are rated to 400°F) and material handling. ATEX, IEC Ex, Div. 
Rotary Lever Arm w/3 ft. Leads WwW 2NC/2NO 10A @ 250V EXD-AR30-3 120995 “Ni 
Rotary Lever Arm w/Nylon Roller cw 1МС/1М0 15А @ 4800  EX-AR182 120986 1, & 2, Class |, Groups С,& D; Div. 1 & 2, 
Rotary Lever Arm w/o CW 1МС/1МО 20A@480V EXA-ARG2 120979 Glass Il, Groups, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + 


Mounting Bracket 


H2 T6. UL, CSA, ATEX, IEC Ex. 


Waterproof Limit Switches 


= Temp. range: -40° to 185°F N © 

Submersible with proper wire sealing. For the harshest environments. 

E-SERIES SWITCHES 5DKF4 an 5DKF6 5DKGO 5DKG5 

Large overtravel capability and adjustable mounting brackets. Feature 1-way Form Actuator Body Body Body Mtr. Item 

vertical and horizontal movement. Stainless steel bracket included. 5DKF7 has Еш Style Switches Length Width — Height — Depth — — Model No. 

an ultralong actuating lever for extreme overtravel flexibility. Leaf, Lever SPDT 0.81 in 175іп 153in 0.97 in E1092-555  SDKFA 

J-SERIES SWITCHES Lever Roler РТ 038m 175m 153m Sm E3305 5КР 

Each includes stainless steel bracket. Plunger-style 5DKGO and 5DKG1 feature lá Lever SPDT  104in 175in 153in 0.97іп Е1264-503 БОКЕ? 
uu : а : Я eries 

omnidirectional movement. Patented ball design eliminates actuator jamming Plunger, Roller INO  02in 087in 0.89in 087|п 4001-522 БІКС0 

for precise control. Plunger-style 5DKG5 has a rugged, long-plunger actuator Plunger, Roller 1NC 0.12in 0.87in 0.89in 0.87in .4002-518 — 5DKG1 

and vertical movement. Includes a Deutsche connector. Plunger, Roller 1М0 0.56in 0.87іп 2.85іп 0.87in  J4401-517 5DKG5 
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ELECTRICAL 
Limit Switches 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


a] 


Compact Limit Switches 


= Enclosures: NEMA 1 (IP65) = SPDT 
Б = 10A, 300VAC/DC 1 3-yr. warranty 
» Operating temp.: UL Listed. CSA and CE Certified. 
-14? to 158°F 
Body Body Body Item 
Actuator Style Height Width Depth No. 
Plunger 2.41 in 1.12 in 1.01 in 12T957 
Plunger, Roller 2.41 in 1.12 in 1.01 in 12T958 
Roller Lever, Rotary 2.41 in 1.12 іп 1.01 in 12T959 
Adjustable Rod, Rotary 2.41 in 1.12 in 1.01 in 12T960 
Roller Lever, Rotary 2.41 in 1.12 іп 1.01 in 127961 * 
12T957 12T958 12T959 12T960 12T961 12T962 Coil Spring, Wobble Stick 2.41 in 1.12 іп 1.01 in 12T962 
* Adjustable lever arm. 
Mfr. Item 
Description Model No. 
XCMD Replacement Parts 
Semos | // Miniature Limit Switch Body, 1NO/1NC ZCMD?1 21HK59 
Miniature Limit Switch Body, M12 Connection, 1NO/INC  ZCMD21M12 21НК60 
XCMD Series Miniature Miniature Limit Switch Body, 1NO/1NC ZCMD25 21HK61 
Limit Switch Head Steel Roller Plunger, Roller Plunger ZCE02 4AJ59 
Limit Switches Limit Switch Lever Arm, Wobble Stick ZCE06 21HK36 
Limit Switch Head Metal End Plunger, Plunger ZCE10 4AJ58 
= 1NO/1NC Limit Switch Head, Rotary ZCEO1 4AJ57 
» Enclosures: NEMA 1, 2, 4, 12, Limit Switch Head, Roller Lever Plunger ZCE24 21HK62 
and 13 (IP67, IP68) Limit Switch Head, Plunger ZCEFO 21HK63 
, Limit Switch Head, Roller Plunger ZCEF2 21HK64 
= 6A, 240VAC Limit Switch Lever Arm, Standard Roller 20/15. 21НК65 
= Operating temp. range: -25? to 70°F Limit Switch Lever Arm, Standard Roller ZCY17 2RVU7 
Me ` N a Limit Switch Lever Arm, Adjustable Roller ZCY44 2RVU8 
Modular limit switches have integral snap-action ~ Limit Switch Lever Arm, Rod ZCY91 2RVU9 
contacts. Bodies are Zamak® zinc alloy. Class Limi Swi ch Lever Arm, Rlunger m їз i 
А i А А Limit Switch Base w/1m Cable 
| protection against electric shock. Sgn vibra- Limit Switch Base w/2m Cable 2СМС2122 21HK67 
tion resistance, and 25 gn shock resistance. For ~ Limit Switch Base w/3m Cable ZCMC21L3 21НК68 
5WJHO 5WJJ1 short-circuit protection, use 6A cartridge fuses, Limit Switch Base w/5m Cable 20М02115 21НК69 
type gG. UL Listed and CSA Certified Booted Steel Plunger Head ZCE11 2RVX1 
Ы Ы Wobble Stick Head 2СЕ08 2RVX3 
1m Cable, 2m Cable, 3m Cable, 5m Cable, M12 4-Pin 
5 Wire 5 Wire 5 Wire 5 Wire Connector 
Threaded Roller Mfr. Item Item Item Item Item 
Actuator Style Stem Material Model No. No. No. No. No. 
Cat Whisker, Wobble Stick No — XCMD2106 21HK44 — — — 5WJHA 
No Lever, Rotary No = XCMD2101 2RVU5 — — — = 
Plunger No = XCMD2110 5WJH5 2RVU6 5WJH6 21HK45 SWJH7 
Plunger Yes — XCMD21F0 5WJJ2 21HK55 21HK56 21HK57 21HK58 
Plunger, Roller No Steel XCMD2102 SWJHO 21HK43 — 5WJH2 SWJH3 
Plunger, Roller Yes Steel XCMD21F2 5WJJ3 21HK51 21HK52 21HK53 21HK54 
Plunger, Roller Lever No Thermoplastic XCMD2124 5WJJO — — 21HK50 5WJJ1 
Roller Lever, Rotary No Thermoplastic XCMD2115 5WJH8 21HK46 = 21HK48 21HK49 
Roller Lever, Rotary No Thermoplastic XCMD2515 5WJJ4 * — — — — 
Roller Lever, Rotary No Steel XCMD2116 5WJH9 — — — — 
* Slow-break contact. 
- = = = Telemec 
XCK Series Limit Switches Senn 


= 1NO/1NC 
= 10A, 240VAC/250VDC 
= Operating temp. range: -13? to 158°F 
XCKP SERIES 
» Enclosures: NEMA 1, 4, 

and 12 (IP66, IP67) 
= Mechanical life: 10 million operations 
Complete switches are double insulated 
with no grounding required. Lever-operated 


XCKD SERIES 
= Enclosures: NEMA 1, 2, 4, 

6, 12, and 13 (IP66, IP67) 
Compact metal enclosure protects 
switches. Head, body, lever, and 
connector modularity. 


WATERPROOF LIMIT SWITCHES 
= Temp. range: -40° to 185°F 
Submersible with proper 


2. е 2. CW апа CCW in 5° and 90° increments. Slim wire sealing. For the harshest 
5WJGG сөгіп! 5WJD8 body with metal head and plastic enclosure. environments. 
M12 611 Mfr. Item 
Y? IN NPT CONNECTOR, METRIC Description Model No. 

Body Body Body Mfr. Item Item Item XCKP/XCKD Replacement Parts 
Actuator Style Movement Height Width Depth Model No. No. No. Compact Limit Switch Body, 1N0/1NC ZCP21 4AE97 
XCKP Series Compact Limit Switch Body, ZCP21M12 21HK35 

Plunger, Roller Horizontal 2.56 in 1.22 іп 1.18 іп XCKP2102| 1MDY9 5WJF9 5WJF8 M12 Connection, 1N0/1NC 

Cat Whisker, Wobble Stick Any Direction — 2.56 in 1.22 іп 1.18 іп XCKP2106| 1MDZ1 | 5WJGO 21HK32 Limit Switch Head, Roller Lever Plunger ZCE27 21НК37 
Plunger Vertical 2.56 in 1.22 in 1.18 in ХСКР2110 | 1MDZ2 5WJG1 21HK33 Plastic Cable Entry, % іп NPT ZCPEN12 — 4AJ45 
Roller Lever, Rotary CCW, CW 2.56 in 1.22 in 1.18 іп XCKP2118| 3DZR8 | 5WJG3 5WJG2 Plastic Cable Entry, Pg 11 Connection ZCPEG11 21НК39 
Plunger, Roller Lever Horizontal, One Way 2.56 in 1.22 in 1.18in XCKP2121| 1MDZ3 | 5WJG4 |21НК34 Plastic Cable Entry, Pg 13.5 Connection 2СРЕС1З — 4AJ39 
Plunger, Roller Lever One Way, Vertical 2.56 in 1.22 in 1.18 іп XCKP2127 | 1М074 = = Compact Limit Switch Body, 1NO/INC 2cD21__4AJ16 
Adjustable Roller Lever, Rotary  CCW,CW __ 2.56in 1.22in 1.18in ХСКР2145| 1М075 | 5WJG6 | SWJG5 Mn n P ZCD21M12 21HK42 

КОКЕ - — Limit Switch Head Steel Roller 
unger, Roller Horizontal 2.56 in 1.22 in 1.18іп XCKD2102| 5WJD2 | 5WJD1 — Plunger, Roller Plunger 2СЕ02 4AJ59 
Cat Whisker, Wobble Stick Any Direction — 2.56 in 1.22 in 1.18 in ХСКО2106 5WJD4 5WJD3 = Limit Switch Lever Arm, Wobble Stick 2СЕ06 21HK36 
Plunger Vertical 2.56 in 1.22 in 1.18 in XCKD2110| 5WJD6 5WJD5 = Limit Switch Head Metal End Plunger, Plunger ZCE10 4AJ58 
Roller Lever, Rotary CCW, CW 2.56 in 1.22 іп 1.18 in XCKD2118| 5WJD8 5WJD7 — Limit Switch Head, Rotary ZCEO1 4AJ57 
Plunger, Roller Lever Horizontal, One Way 2.56 in 1.22 іп 1.18 in XCKD2121| 5WJEO 5WJD9 = Limit Switch Lever Arm, Roller Lever Plunger ZCE21 4AJ53 
Plunger, Roller Lever One Way, Vertical 2.56 іп 1.22 іп 1.18 in XCKD2127|  — 21HK41 = Limit Switch Lever Arm, Standard Roller ZCY18 4AJ54 
Adjustable Roller Lever, Rotary CCW, CW 2.56 іп 1.22 іп 1.18 іп XCKD2145| 5WJE2 SWJE1 E Limit Switch Lever Arm, Adjustable Roller ZCY45 21НК38 
Metal Conduit Entry, 7 in NPT Conduit ZCDEN12  4AJ52 


260 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 
Limit Switches 


Telemecanique 


Sensors 


XCKL Series Compact Limit Switches 


= 1NO/1NC, snap action 

= Enclosures: NEMA 1, 2, 3, 4, and 12 (IP66) 

= 10A, 240VAC/250VDC 

= Operating temp. range: -13° to 158°F 

= V?" NPT conduit thread 

General-duty switches offer greater versatility for applications such as machine 
tools, material handling, etc. Feature positive opening contact and Finger 
Guard" protection and captive screws and gaskets. 


4B805 


4B801 


Body Body Body Mfr. Item 

Actuator Style Height Width Depth Model No. 
Plunger, Roller 2.83 in 2.04 in 1.18 in XCKL102H7 48805 
Wobble Stick 2.83 in 2.04 in 1.18 in XCKL106H7 48804 
Plunger 2.83 in 2.04 in 1.18 in XCKL110H7 48803 
Roller Lever, Rotary 2.83 in 2.04 in 1.18 in XCKL115H7 48802 
Plunger, Roller 2.83 in 2.04 in 1.18 in XCKL121H7 4B801 
Roller Lever, Rotary 2.83 in 2.04 in 1.18 in XCKL10041H7 — 2EH73 
Roller Lever, Rotary 2.83 in 2.04 in 1.18 in XCKL141H7 — 5WJF3 
XCKL Replacement Parts 
Body, 1N0/1NC ZCKL1H7 2EJ31 
Roller Plunger - Head ZCKD02 2EH96 
Cat Whisker - Head ZCKD06 2EH97 
Rod Plunger - Head ZCKD10 2EH99 

ffset Lever Arm - Head ZCKD15 2EJ02 

One-Way Lever Arm - Head ZCKD21 2EJ05 
Rotary - Head, CW and CCW ZCKD41 21HK25 
Adjustable Lever Arm - Head ZCKG00 2EJ19 
Steel Roller Lever - Head ZCKD16 2EJ03 
Wobble Spring, Steel - Head ZCKD08 2EH98 
Limit Switch Lever Arm, Adjustable Roller, Delrin ZCKY41 2EJ34 
Limit Switch Lever Arm, Rod, Plastic ZCKY59 2EJ38 
2-Pole NO+NC Snap Action XE2SP2151 4AJ31 


(€3] Telemecanique | 1MDZ6 1MDZ8 
Sensors 

XCKT Series Limit Switches 

= 1М0/1МС 


= Enclosures: NEMA 1, 2, 4, 6, 12, and 13 (IP66 and IP67) 

и 10A, 240VAC/250VDC 

= Operating temp. range: -13° to 158°F 

Compact plastic design features 2 side cable entries and modular head. 


Body Body Body Mfr. Item 

Actuator Style Height Width Width Model No. 
Plunger, Roller 2.0 in 2.28 in 2.28 in XCKT2102N12 1MDZ6 
Wobble Stick 2.0 in 2.28 in 2.28 in XCKT2106N12 5WJG7 
Plunger 2.0 in 2.28 in 2.28 in XCKT2110N12 1MDZ7 
Roller Lever, Rotary 2.0 in 2.28 in 2.28 in XCKT2118N12 1MDZ8 
Roller Lever, Rotary 2.0 in 2.28 in 2.28 in XCKT2145N12 — 5WJG9 
XCKT Replacement Parts 
Compact Limit Switch Body, 1⁄2" NPT Connection, 2 
Pole NO/NC. Snap Action, А МРТ Connection 2072112 21НКА0 
Limit Switch Head Steel Roller Plunger, Roller Plunger ZCE02 4AJ59 
Limit Switch Lever Arm, Wobble Stick ZCE06 21HK36 
Limit Switch Head Metal End Plunger, Plunger ZCE10 4AJ58 
Limit Switch Head, Rotary ZCEO1 4AJ57 
Limit Switch Lever Arm, Roller Lever Plunger ZCE21 4AJ53 
Limit Switch Lever Arm, Standard Roller ZCY18 4AJ54 
Limit Switch Lever Arm, Adjustable Roller ZCY45 21HK38 
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Sensors 


XCKM Series 


Limit Switches 


= 1NO/1NC, snap action 
= Enclosures: NEMA 1, 2, 4, 
12, and 13 (IP66) 
= 10A, 240VAC 
= Operating temp. range: -13? to 158°F 
= 12" NPT cable entry port 
= Max. wire size: 2 x #16 


Я 5WJF4 
AWG per terminal 
Feature 4-position indexing rotary head 
(field convertible) and captive saddle clamp 
terminals in convenient ready-to-wire 
position. 25 gn (10 to 500 Hz) vibration 
resistance, 50 gn shock resistance, and 
max. 25 m contact resistance. For short- 
circuit protection, use 10A fuses, type SC. SWJET 
UL Listed, CSA and CE Certified. 
Body Body Body Mfr. Item 
Actuator Style Height Width Depth Model No. 
Plunger, Roller 2.48 in 2.52 in 118in ХСКМ102Н7  5WJF4 
Wobble Stick 2.48 in 2.52 in 118in ХСКМ10687 5WJF5 
Plunger 2.48 in 2.52 in 118in ХСКМ11087 5WJF6 
Roller Lever, Rotary _ 2.48 in 2.52 in 118in — XCKM115H7 — SWJF7 


XCKM Replacement Parts 
Body, 1NO/1NC ZCKM1 2FM18 


Roller Plunger - Head ZCKD02 2EH96 
Cat Whisker - Head ZCKD06 2EH97 


Rod Plunger - Head ZCKD10 2EH99 
Offset Lever Arm - Head ZCKD15 2EJ02 


Sensors 


XCKJ Series 
Limit Switches 


= Enclosures: NEMA 1, 2, 
3, 4, and 12 (IP66) 
= 10A, 240VAC/250VDC 
= Operating temp. range: -13° to 158°F 
= Mechanical life: lever types, 
30 million operations; neutral 
positions, 5 million operations 


Complete switches have die-cast zinc ЭМУЕЗ 
enclosures. Field convertible: CW, CCW, ог 
both. Delrin roller is adjustable in 5? or 90° RWJET 
increments for 4B811 and 4B810. 
SCREW M12 5-PIN 
Contact TERMINALS | CONNECTOR 
Actuator Form Body Body Mfr. Body Шет Body Нет 
Actuator Style Length Switches Width Depth Model (Height No.  |Height Мо. 
Rotary ^^. 161in 1NC/INO 1.57 in 2.36 in XCKJ10511 |4.01 in SWJE3 14.01 in 21HK27 
Adjustable — 4 57 in to 
Roller Lever, 219 1NC/1NO 1.57 in 2.36 in XCKJ10541 4.01 in 48811 |4.01 in 21HK28 
Rotan $ 
Adjustable 4 57 into 
Roller Lever, |27710 2NC/2NO 1.57 in 2.36 in XCKJ20541|4.01 in 48810 | — - 
Rotan i 
AIRES 8.35 in 1МС/1М0 1.57 in 2.36 in XCKJ10559 4.01 іп 21HK29 4.01 in 5WJE5 
Plunger — 028in 1NCANO 157in2.36 in XCKJ161 |4.01in 5WJE6 |4.01 in 21HK30 
БЫШ, 0.79in 1NC/INO 1.57 in 2.36 in XCKJ167 |4.01in 5WJE7 | — — 
LUE —  2NC/2NO 1.57 іп 2.36іп ZCKJ404 |401in 48777 | — — 


Mfr. Item 
Description Model No. 
XCKJ Replacement Parts 

Limit Switch Body, 1N0/1NC ZCKJ1H7 2EJ20 
Limit Switch Body,M12 Connection, 1NO/1NC ZCKJ1D 21HK31 
Limit Switch Body, 2NO/2NC ZCKJ2H7 2EJ22 
Limit Switch Head, Rotar 2СКЕ05 2EJ07 
Limit Switch Head, Plunger ZCKE61 2EJ14 
Limit Switch Head, Roller Plunger ZCKE67 2FM17 
Limit Switch Lever Arm, Standard Roller, Delrin ZCKY11 4B773 
Limit Switch Lever Arm, Standard Roller, Steel ZCKY13 4B772 
Limit Switch Lever Arm, Adjustable Roller, Delrin ZCKY41 2EJ34 
Limit Switch Lever Arm, Adjustable Roller, Steel ZCKY43 2EJ35 
Limit Switch Lever Arm, Rod, Plastic ZCKY59 2EJ38 
Limit Switch Lever Arm, Rod, Steel ZCKY91 2EJ42 
2-Pole NO+NC Snap Action XE2SP2151 4AJ31 


ELECTRICAL 
Limit Switches 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Miniature Precision Limit Switch 


= NEMA 1 and IP67 = SPDT 
= Operating temp.: -14° to 158°F = 3-yr. warranty 
= Strain relief series: 5A, 250VAC UL Listed. CSA and CE Certified. 
= Connector series: 1A, 250VAC 
Body Body Body Electrical Item 
Actuator Style Height Width Depth Connection No. 
Plunger, Roller 1.27 in 2.29 in 0.71 in Screw Terminals 13F513 
Plunger 1.27 in 2.29 in 0.71 in Screw Terminals 13F515 
13F515 13F516 __ Peb eee 5° НД Plunger Roller Lever 170 200 0760 “Sew Terminals "SFT Roller Lever 1.27in | 229іп 0.71 in Screw Terminals 13F516 
Enclosed Limit Switches 
= V?" NPT conduit entry = SPDT 


= Operating temp.: -14° to 176°F 
= 15A, 480VAC/DC max. 


1 3-yr. Warranty 
UL Listed. CSA and CE Certified. 


STANDARD WITH FLANGE BASE 
Operating Body Body Body Item Body Item 
Actuator Style Force Height Width Depth No. Depth No. 
12T930 75% NEMA 13, 3, 4 with Diagonal Side Mounting Holes 
12T914 Cross Roller, Plunger 180z 1.76 in 3.39 in 1.01 in 121917 -- — 
Wobble Stick 507 1.76 in 3.39 in 1.01 in 127924 — — 
NEMA 13, 3, 4 with Inline Side Mounting Holes 
TY Cross Roller, Plunger 18 02 1.76 іп 3.39 іп = = 1.01in 121919 
Шы. Plunger 28 07 1.76 іп 3.39 іп 1.01 іп 127910 — — 
Plunger, Roller 180z 1.76 in 3.39 in 1.01 in 127912 — — 
Plunger, Roller Lever 22. 581 m 02 1.76 іп 3.39 іп -- — 1.01 in 12T930 
27%, Wobble Stick 1.76 in 3.39 in 1.01 in 127914 1.01 іп 127929 
12т908 NEMA 1 with Inline Side Mounting Holes | j 5 25 
Cross Roller, Plunger 90210 12 oz 1.76 in 3.39 in 1.01 in 12T908 — — 
Plunger 9 oz to 12 02 1.76 in 3.39 in 1.01 in 12T906 — — 
127906 127909 Plunger, Roller Lever 2007 1.76 in 3.39 in 1.01 in 127909 1.01 in 12T928 
= = oe = ® 
oe Roller Series ZE, ZV2, and ZV Limit Switches OMRON 
Un ші Plunger » Standard unit enclosures: ZE SERIES Eh a 
i 1н. " eale em 
NEMA 1; IP60 —— = 12-14 NPSM conduit Actuator Style Actuator’ Noe 
t Ч SES. = Sealed (booted) unit Opening and side ZE Series, Side Mounted Switches 
al | p enclosures: NEMA 1, mounting bolts Б ier a Хо EC 
2,3, 4, and 5; IP65 = 15A, 480VAC/250VDC Cross Roller, unger No — 3Х657 
| Large, easy-to-wire switch = Operating temp.: Plunger, Roller Lever Мо 3XG59 
| cavity. Die-cast housing. 39.6" to 201.6°F Lever, Plunger No — 3XG60 
| | Sealed units feature а Flunger PCS. 
pu 35 ба | | 7/2 AND ZV SERIES Plunger, Roller Yes — 2W939 
Y = | rubber boot and clamping = Screw terminals on internal — Cross Roller, Plunger Yes 3Х655 
band on head to seal out switch face forward Plunger, Roller Lever Yes 3ЗА095 
! f i i 2 Coil Spring, Wobble Stick Yes 3А096 
[oc A di ШЕН Listed and CSA when cover is opened 7/2 Series, Diagonal Side Mounted Switches 
| А Certified. a 15/15/10A, 125/250/480VAC Plunger Yes — 2CMA8 
. А 
3 rating temp.: Plunger, Roller Yes 2СМА9 
es. A қ ~ . pae on aE Plunger, Roller Lever _ Yes 2CMC1 
| Cross Roller - 4 © 10201. ZV Series, Flange Base-Mounted Switches 
Plunger ZV2 units аге gang-mountable. ^ Plunger —— Yes 20М02 — 
Roller Arm Coil Spring Plunger, Roller Yes 20М03 
Lever Plunger, Roller Lever Yes 2СМС4 
TM 
; MICRO SWITCH™ Enclosed 
— Basic Switches Honeywell 


1 |P40, NEMA 1, except Seal Boot models Silver contacts with zinc, 

are IP66, NEMA 1, 3, 4, and 12 die-cast housing. Side mount 
= V?" NPT conduit entry models include mounting 
= Operating temp.: -25° to 160°F hardware. Models without 
= SPDT rated up to 600VAC and up to 15A Seal Boot are UL Listed and 
= DPDT rated up to 250VAC and up to 10A CSA Certified. 


12U175 


FLANGE MOUNT 
SIDE MOUNT SIDE MOUNT W/SEAL BOOT FLANGE MOUNT W/SEAL BOOT 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Actuator Style Model No. Model No. Model No. Model No. 
1NC/1NO 
Gol Spring. - - BZEG-2RN18 120162 — — BZV6-2RN18 12U169 
Cross Roller, Plunger |В2Е6-28081 120176 BZE6-2RN81 120174 = — — = 
Lever, Plunger BZE6-2RQ62 120175 BZE6-2RN62 120163 = — BZV6-2RN62 120177 
Plunger = == BZE6-2RN 120161 * = == = — 
Plunger BZE6-2RQ 120165 В2Е6-28М7 120173 В2/6-280 120180 BZV6-2RN 120168 
Plunger, Roller В7Е6-2808 120167 BZE6-2RN80 120164 BZV6-2RQ8 120183 BZV6-2RN80 120178 
Plunger, Roller Lever BZE6-2RQ2 120166 BZE6-2RN2 120172 BZV6-2RQ2  12U181 BZV6-2RN2 120170 
2NC/2NO 
Plunger = = DTE6-2RN 120185 = = = — 
Plunger, Roller Lever — — DTE6-2RN2 120171 = — DTV6-2RN2 121/187 
12U166 * Installed with #8 screws, all others use #6 screws. 
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ШШЩ 


ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Limit Switches 
ommone General- Sealed 
бес Ив {Booted 
H escription em No. em No. 
Series DAC and D4CC DAC Seres, SPDT = a ae 4 
= = = unger, Roller with 3m Cable 
Compact Limit Switches Plunger, Roller with 3m Cable 2ClW4 | 2CLW2 | 1( 
. Plunger, Roller Replacement Head 2CLW7 2CLX2 | 
= DAC are prewired; D4CC — DACC 1A max. at Plunger, Roller with 3m Cable 2CLV7 = " | А: 
i = Cross Roller Plunger Replacement Head | 2CLW8 2CLX3 4 
have MTS single 125VAC and 30VDC Plunger with 3m Cable Р 201/5 2CLV9 и \ ) 
keyway 4-ріп connector « Mechanical life: 10 Pin Plunger Replacement Head 2CLW6 2С1Х1 к" ( 
= Operating temp.: million operations Roller Lever 38mm with 3m Cable 2CLV8 — = ы 4 
40? to 184°F қ š Roller Lever 38mm with 5m Cable 2CLW5 — е в) . 2 
Switches have triple- Roller Lever Replacement Head 2CLW9 — 
= Enclosure: NEMA 3, sealed construction. NUN a with Sm Cabe. : zm — 
. obble Stick Replacement Hea к= 
4, and 13; IP67 D4C and 2CLX6 can be DACE Series, SPDT 
= Load rating: DAC gang-mounted up to 6 Plunger, Roller, AC 4-pin 2CLX5 | 2CLX8 r 
5A max. at 250VAC; А д Plunger, Roller, DC 4-pin 2CLX9 2CLY1 l 
А switches. UL Listed, CSA Plunger, Roller, AC 4-pin 2CLX6 - A 
and CE Certified. Plunger, AC 4-pin == 2CDX7 Roller Plunger Plastic Rod Roller Lever 
fL А ШІ square | 
Compact Enclosed Limit Switches eem 
= Enclosure: NEMA 1,2, а Temp. range: -4° to For use in limited access areas, these dependable 
4, 6, 6P, 12, and 13 221*F (-20? to 105°C) Switches feature a die-cast zinc housing and bottom 
= SPDT = Completely sealed cable exit. Similar to Honeywell MICRO SWITCH™ 
= 40mm mounting holes 914CE. UL Listed, CSA and CE Certified. 2G434 
Boot 
Sealed Threaded Electrical AC Contact Body Body Body Mfr. Item 
Actuator Style Actuator Stem Connection Rating — Width Height Depth Model No. 
Cat Whisker, Wobble Stick Мо No 9 ft Cable, 4 Wire ТОА @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in 9007MS05S0300 26434 
Cross Roller, Plunger No No 3 ft Cable, 4 Wire 10A @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in. 900750350100 6HCG6 
Cross Roller, Plunger No No 9 ft Cable, 4 Wire 10A @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in. 9007М50350300 26430 
No Lever, Rotary No No 3 ft Cable, 4 Wire 10A @ 300V 1.58 іп 1.75 in 0.62 іп 9007М50450100 48833 
No Lever, Rotary No No бй Сабіе, 4 Wire, 16 AWG 10А @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in 9007М50450202 6HCG8 
No Lever, Rotary No No 9 ft Cable, 4 Wire ТОА © 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in 9007М50450300 26432 
No Lever, Rotary No No 12 ft Cable, 4 Wire ТОА © 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in 9007MS04S0400 6HCG9 \ 
No Lever, Rotary No No M12 4-Pin Connector бА @ 240V 1.58 in 1.75 in 0.62 іп 9007MS04S0084 6HCG7 2F996 2G436 
Plunger No No 3 ft Cable, 4 Wire 10A © 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in 9007М50150100 3KL68 ape Mfr. Нет 
Plunger No No 6 ft Cable, Side Exit, 4 Wire 10A @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in. 9007MS01S0206 6HCG1 Description Model No. 
Plunger No No 9 ft Cable, 4 Wire 10А @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in 9007MS01S0300 2F996  Levers — 
Plunger No No 18 ftCable, 4 Wire, 16 AWG 10А @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 іп 9007М50150502 6HCG2 Nylon Roller Lever, 1.5 Radius, %4 7AiN 2EF10 
Plunger Yes No 9 ft Cable, 4 Wire | 10A 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in_9007MS10S0300 2G436 Оаху W Wheel, Front Mount, 
Plunger Yes No 18 ft Cable, Side Exit, 4 Wire 10А @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in 900/MS1050506 6HCH3 ре "0,51 Whedl Front Mount ТАТ 2EF09 
Plunger, Roller No No 3 ft Cable, 4 Wire ТОА @ 300V 1.58 іп 1.75 in 0.62 іп 9007MS02S0100 3KL72 -<% 4 Roller Lever 15" Radius, 37" 
Plunger, Roller No No 6 ft Cable, 4 Wire ТОА @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 іп 9007MS02S0200 6HCG4 ^ Dii x14" W Wheel. Back Mount 7XA1 2F988 
Plunger, Roller No No 9 ft Cable, 4 Wire ТОА @ 300V 1.58 іп 1.75 in 0.62 in 900750250300 2908 ^ Nylon Adjustable Radius Lever, 13510 3" 
Plunger, Roller No No М12 4-Pin Connector 3A @ 2407 1.5811 1.75 in 0.62 in 9007М50250054 6НС65 Radius, 94" Dia. x 4’ W Wheel, Front Mount “DN 2EF20 
Plunger, Roller No No M12 4-Pin Connector бА @ 2401 1.58іп 1.75 іп 0.62 in 9007М50250084 6HCG3 Steel Adjustable Radius Lever, 1% to 3" 
Plunger, Roller NoYes З ft Cable, 4 Wire — 10A @ 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 іп 90071/50750100 GHCH1 _ Radius, 34" Dia. x 4" W Wheel, Front Mount 70 2ЕҒІ9 
Plunger, Roller No Yes 9 ft Cable, 4 Wire 10A € 300V 1.58 in 1.75 in 0.62 in 9007М50750300 6HCHO Delrin Rod with Spring, 12" Radius, 0.3 Dia. 75 2ЕҒ24 


Compact Prewired Limit Switches lic 


= Enclosure: NEMA 4, 6, = Operating temp.: = 10A, 300VAC/DC = 3-yr. warranty 


6P, 12, 13, and IP67 -14° to 185°F = SPDT UL Listed, CSA and CE Certified. 
Boot Mounting PREWIRED CABLE M12 4-PIN CONNECTOR 
Sealed Threaded Hole Body Body Body Item Body Item 
Actuator Style Actuator — Stem Spacing Width Пері! | Height No. Height No. 12т934 127931 

Cat Whisker, А A Р _ _ ” = 
Wobble Stick No No 25mm 1.57іп 0.63іп 197 in 127938 Г | 
Cross Roller, Plunger No No 25mm 1.57 in 0.63 in 1.97 in 121934 -- — > 
Cross Roller, Plunger No Yes 25mm 1.57 in 0.63 in = = 1.97 in 12T953 - 
Cross Roller, Plunger Yes No 25mm 1.57 in 0.63 in — — 1.97 in 12T949 = 
Plunger No No 20mm 1.18 in 0.63 in 1.97 in 127944 — — 
Plunger No Yes 20mm 1.18 in 0.63 in 1.97 in 12T956 — — 
Plunger No Yes 25mm 1.57 in 0.63 in 1.97 in 12T931 — — 
Plunger No Yes 25mm 1.57 in 0.63 in 1.97 in 12T946 — — 12T932 12T933 12T937 


Plunger Yes No 25mm 1.57 in 0.63 in 1.97 in 12T932 = — 
Plunger, Roller No No 20mm 1.18 in 0.63 in 1.97 in 12T955 


Plunger, Roller No No 25тт  157in 063i | 197п 121933 19711 121941 121939 
Plunger, Roller Yes No 25mm 1.57 in 0.63 in 1.97 in 12T935 — — 

Roller Lever, Rotary No No 25mm 1.57 in 0.63 in 1.97 in 12T937 1.97 in 12T943 -— à 

Wobble Stick Yes No 25mm  157in  063in | 1.97in 121939 197іп 121951 ‘ 


MICRO SWITCH™ 914CE Series 
Compact Limit Switches Honeywell 


= Enclosure: NEMA 1, 2, 3, ЗВ, = Operating temp.: Mechanical life up to 10 million operations. Precabled 


4, 6, 6P, and 13; IP66/67/68 35° to 160°F wiring. Zinc die-cast housing with bottom exit. UL Listed, ai 


= 5A, 250VAC = SPDT CSA and CE Certified. 
12U188 
ЗЕТ CABLE, | 9 FT CABLE, 
Boot ЗЕТ CABLE | GFTCABLE | 9FT CABLE SIDE EXIT SIDE EXIT 
Sealed Threaded Mfr. Item Item Item Item Item 
Actuator Style Actuator Stem Model No. No. No. No. No. 
Plunger No No 914CE1 | 12U188 12U189 12U210 12U201 = 
Plunger Yes No  914CE18| 12U190 120207 120208 — 12U209 1 
No Lever, Rotary No No  914CE16| 120202 * 12U204 * 120205 * = = 
Wobble Stick No No 914CE20| 120212 12U213 12U214 — — 
Cross Roller, Plunger No No 914CE3 | 12U216 12U217 12U219 — — 
Ball Bearing, Plunger No No 914СЕ66 120221 12U222 = = = 
* Requires lever, sold separately, see Grainger.com®. 1 9 ft. Cable. 12U202 12U216 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
Limit Switches Details on page А1. 


MICRO SWITCH™ Snap-Action Switches Honeywell 


- » SPDT : BZ, BA, and BE Series feature wide operating characteristics and enhanced mechanical life up to 
= = Screw terminal type, except — 20,000,000 cycles. They meet 125, 250, and 480VAC, regardless of amperage. Rugged construction, 


6DXDO has solder terminals [оуу operating force, and differential travel with momentary or mechanical contact action. Elongated 


= "on center mounting holes allow easy and accurate mounting. Compact and lightweight with accurate repeat- 
24A083 mounting holes ability. Suitable for building controls and fire suppression systems, communication systems, machine 
a = Overall dim.: 1"Н tools, door latching mechanisms, and most simple On/Off actions. UL Listed and CSA Certified. BZ and 
4% х 2"L x 0.7" BA Series аге ЕМЕС Certified. 
E 
Lever | Lever 
Actuator Actuatar Operating Aus | пеп Actuator Actuator Operating Mfr. Item 
ype eng orce ode 0. Туре Length Force Model No. 
BZ Series, 1 A @ 240 V I Hinge, Lever 2.5 in 2.5 02 BZ-2RW80-A2 6DXC9 
Lever, Roller 1.05 in 602 BZ-2RW82272-A2 24А078 Lever, Long, Roller 1.9 in 3.5 02 BZ-2RW82-A2 6DXD3 
24A112 BZ Series, 15 A © 120 V Lever, Long, Roller 1.26 in 6 02 BZ-2RW826-A2 6DXD2 
Hinge, Lever 6 in 1 02 BZ-2RW863-A2 24A091 Lever, Roller 1.95 in 5 02 BZ-2RL2-A2 6DXC3 
е) Hinge, Lever 1.03 in 607 BZ-2RW80147-A2 24А068 Lever, Roller 1.03 in 607 BZ-2RW822 6DXDO 
Panel Mount, Plunger = 9 to 13 02 BZ-2RN/02 24A042 Lever, Roller 1.03 in 6 о2 BZ-2RW822-A2 6DXD1 
Pm Planer SN — — BERIS ФАМ Plunger” — —— 9t18or  BZ2RD-A2 — SDXC2 
Pin, Plunger — 13 02 BZ-2R72-A2 24A031 Overtravel Roller, _ 9 to 13 oz BZ-2RQ181-A2 6DXC4 
BZ Series, 15 A @ 240 V Plunger 
ter Hinge, Lever 2.5 in 2.47 о2 BZ-2RW805551-A2  24A070 Dertrave Roller, = 9 to 13 oz BZ-2RQ18-A2 6DXC5 
Hinge, Lever 2.5in 2.5 07 BZ-2RW80 24A067 unger 
Hinge, Lever 6.31 in = BZ-2RW53-A2 244066 Overtravel Roller, = 9 to 13 02 BZ-2RQ1-A2 6DXC6 
6DXC4 Hinge, Lever, Long 2.5 in 07N BZ-2RW824-A2 244083 Dunger 
Lever, Long, Roller 19in 802 BZ-2RW825551-A2  24A084 омота Roller, 9 to 13 oz BZ-2RS-A2 6DXC8 
i Lever, Roller, Short 1.05 in 6 oz BZ-2RW82212-A2_ 244073 — а — 91513 BIRD БШ 
ы Lever, Roller, Short 1.03 in 602 BZ-2RW8225551-A2 244076 E 258 RGus дос; 
Lever, Roller, Short 1.05 in 602 BZ-2RW82255-A2-8S 24A077 ROBLES! " 
Overtravel Roller. Hinge, Lever 25 in 2.5 02 BA-2RV-A4 24A017 
Plunger , — . 140to2000z В2-3В01-А2 244097 Hinge, Lever 25in 2.5 02 BA-2RV-A2 6DXA9 
Overtravel Roller Lever, Roller 1.9 in 3.5 о2 BA-2RV2-A2 6DXA8 
Plunger, Short ` = 1902 BZ-2RDS5551-A2 24А034 [ever Roller 1.05 in 6 oz BA-2RV22-A2  6DXA7 
6DXA7 Panel Mount, Plunger — — 610 9.5 oz BZ-RQ1-A2 244112  Overtravel Roller, — . 1401022007  BA-2RB-A2 60ХА5 
н Panel Mount, Plunger — 9 to 13 02 BZ-2RO1T 240054 Ршпдег БЕЙ 
Panel Mount, Plunger — 910 13 02 BZ-2RQ66 24A056 B оер, —  14.0t022.00z ВА-2801-А2 6DXA6 
Panel Mount, Plunger = 9 to 13 oz BZ-2RQ68 24A057 т 
= Panel Mount, Plunger — 910 13 oz BZ-2RQ77 244059 ҚАПЫ ШЫДА KG — 18010220072, 8425-22 BDXAG 
разе Мош, Puer. -- 801302 8224074  24A060 "Hinge, Lever 25 in 3.5 07 BE-2RV-A4 244023 
Pin, Plunger = 91013 0% BZ-2R-P4 244048  Overtravel Roller, = 250z BE-2RB-A4 244019 
BZ Series, 15 A @ 480 V Flunger 
1 d - Overtravel Roller, == Ж E 
6DXA6 Hinge, Lever 25in 102 BZ-2RW84-A2 6DXD4 14.0 to 22.002 ВЕ-2А01-А4 6DXCO 


Plunger 


24A297 g 24A275 24A244 24A265 
24A293 24A286 24A268 
H T Contact Lever б б 
Form Actuator AC Contact eratin Mfr. Item 
oneywe 24A316 Switches Length Rating Force 4 Model No. 
TM Lever, Roller, Short 
MICRO SWITCH SPD 0.82 in ОЛАФ 120V 0.88 N V7-2817D8-201 24A286 
e" " SPD 0.82 in 3AQ240V 3.1 02 V7-2B17D8-201 24A281 
Miniature Switches SPD 0.82 in 3A@ 240V 1002 V7-7B17D8-201 244313 
SPD 0.82 in 15A Q 240 V 6.1 02 V7-1C13D8-201 244249 
= 0.63" H x 1.14"L x 0.4"D = 4" mounting centers SPD 0.82 in 15A Q 240 V 6.1 02 V7-1C17D8-201 24A254 
= Quick-connect terminals = Temp. range: -40° to 180°F B CONNECT: ылоо, LEN NEC ЕШШ: 
Contact Lever SPD 0.87 in 15A Q 240 V 5.5 02 V7-1C17D8-002 24A251 
Form Actuator AC Contact Operating Mtr. Item SPD 141in 3 A @ 240 V V7-1B17D8-022 24A241 
Switches Length Rating Force Model No. SPE 1.41 in 3A@ 240V V7-1B19D8-022 24A247 
Lever, Long SPD 1.63 in 3A @ 240V 0.42 N V7-1B17D8-122 244244 
SPD 0.09 in 3A@ 240V 1.94 oz V7-6B19D8-057 244299 Lever, Simulated Roller 
SPD 0.09 in 15A Q 240 V 302 V7-6C17D8-057 24A306 SPD 0.97 in 10A Q 240 V 33gfmax  V7-3E19E9-263 24A291 
SPD 1.29 in 15A Q 240 V 0.912 N V7-6C13D8-132 24A302 SPD 1.15 in 3A Q 240V 0.3 02 V7-5F17D8-289 24A296 
SPD 141 in 0.1A Q 120V 302 ү7-151708-022 24А266 SPD 1.29 in 0.1A Q 120V 3.17 02 ү7-151708-263 24A268 
SPD 141 in 3A Q240V 141 V7-2B17D8-022 244277 SPD 129 in 11A Q240V 502 V7-7B19D8-263 240314 
SPD 141 in 10A Q 240 V 0.29 N V7-3E17E9-022 24A290 SPD 1.29 in 11AQ277V 3.17 02 V7-1B17D8-263 24A246 
SPD 141 in 15A Q 240 V V7-1C17D8-022 24A252 SPD 1.29 in 15A Q 240 V 3.2 02 V7-1C17D8-263 244256 
SPD 2in 3AQ240V 60gfmax | У7-7В1708-048 244312 SPD 129 in 15A Q 240 V 8 02 V7-6C17D8-263 24A308 
SPD 2.02 in 5AQ240V 0.45 М V7-1A17D8-048 24A236 Pin, Plunger 
SPD 2.34 in 0.1A@120V 0.16 N V7-3817D8-048 244293 SPD ОЛАФ 120V 502 үт-151708 244265 
SPD 2.34 in 3AQ240V 1702 V7-1B17D8-048 244242 SPD 3AQ240V 5.3 02 V7-1B17D8 24A240 
SPD 234 in 3AQ240V 0.71 о2 V7-2B17D8-048 244278 SPD 3AQ240V 2.63 oz V7-2B17D8 244276 
SPD 2.34 in 15A Q 240 V 1.59 02 V7-1C17D8-048 244253 SPD 3A@ 240V 0.74 N V7-2B17E9 24A283 
SPD 2.34 in 21A Q 240 V 1.94 oz V7-1V19E9-048 244270 SPD 3AQ240V 0.53 oz V7-5F17D8 24A295 
SPD 2.44 іп 5A@ 240V 0.37 N V7-1A17D8-057 244237 SPD 3A@ 240V 6 to 14 oz V7-6B19D8 24А298 
SPD 4in 3A@ 240V 01N V7-2B17D8-162 244279 SPD 5A@ 240V 0.25 N V7-4A17D8 24A294 
SPD 4in 15A @ 240V 0.83 N V7-6C17D8-162 24307 SPD 10A @ 240V 1.7 02 V7-3E17D8 24A288 
1М0 141 in 11A Q 125 V 0.4N V7-2B27D8-022 244284 SPD 10A Q 240 V 0.49 N V7-3E17E9 244289 
1NC 1.75 in 15A Q 240 V 1.67 N V7-6C37E9-036 24A310 SPD 15A Q 240 V 5.3 02 V7-1C17D8 24A250 
Lever, Long, Paddle SPD 15A @ 240 V 5.3 о2 V7-1C17E9 24A259 
SPD 2.55 in 3AQ240V 0.102 V7-5F17D8-336 244297 SPD 15A Q 240 V 610 14 oz V7-6C17D8 244303 
Lever, Long, Roller SPD 21A Q 240 V 7.9 02 V7-1V19E9 24A269 
SPD 1.35 in 1A@120V 502 V7-7D17D8-207 24316 SPD 25A@ 240 V 7.9 02 V7-1Z19E9 24A273 
SPD 1.35 in 3A@ 240V 1.59 oz V7-2B17D8-207 244282 1М0 15A Q 240 V 147N V7-1C27E9 24A262 
SPD 1.35 in 15A Q 240 V 3.17 oz V7-1C17D8-207 244255 1М0 21A Q 240V 222N V7-1V29E9 244272 
Lever, Roller 1NC 3AQ240V 147N V7-1B37D8 244248 
SPD 1.35 in 5A@ 240V 0.42 N V7-2A17D8-207 244275 1NC 15A Q 240V 5.3 02 V7-1C37D8 244263 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Limit Switches 
D O 

OMRON”? «а < 1 
Snap-Action Switches i 
Functionally interchangeable with Unimax 
2HB series. UL Recognized and CSA Certified. 

қ 5251 3XG30 6X284 6X285 2XC12 
Series A—For heavy-duty applications. 3XG53 


Series Z—High-precision general-purpose 
switches. 3XG49 is dripproof (IP62). 


Series X—For DC applications. 
Series DZ—Switches have 2 circuits. 


Series TZ—High-temperature switches with 
max. ambient and operating temp. of 752°F 


(400°C). 6X286 2XC11 6X283 3XG52 3XG50 
SERIES A, SPDT, 20 A @ 480 VAC SERIES Z, SPDT, 15 A @ 480 VAC SERIES X, SPDT, 10 A @ 120 VDC 
Lever Screw Terminal Solder Lug Terminal Screw Terminal Solder Lug Terminal Screw Terminal | Solder Lug Terminal 
Actuator Actuator | Operating Operating Operating Operating Operating Operating 
Type Length Force Item No. Force Item No. Force Item No. Force Item Мо. Force Пет Мо. Force ет No. 
Hinge, Lever 2.5 in 2.5 о2 6X289 2.47 о2 2KRK6 2.5 02 6X284 2.47 07 2KRN1 | 3.8807 2KRP4 3.8807  2KRR6 
Hinge, Lever 2.5 in mm = = — 0.99 oz 3X654 0.99 oz 2KRN3 0.8807 2КВРб = = 
Hinge, Lever, Short 1.12 in 5.65 oz 2KRJ9 5.65 02 2KRK8 — — — — — — — — 
Hinge, Lever, Short 1.11 in — — — — 5.65 02 2KRL1 — — — — 8.8302 X 2KRR9 
Hinge Roller, Lever 1.91 in 3.202 6X290 3.18 oz 2KRK7 3.5 о2 6X285 = = 5.1202  2KRP5 5.1202 2KRR7 
Hinge Roller, Lever 1.05 in — — — — — — 4.59 02 2KRN2 — — — — 
Hinge Roller, Lever, Short 1.08 in 5.6 oz 2XC10 5.65 oz 2KRK9 = = E = = = = = 
Hinge Roller, Lever, Short 1.05 in — — — — 5.6 о2 2XC12 1.06 oz 2KRN5 | 7.7707  2KRP8 77702  2KRTI 
Lever, Roller 1.26 in — — = = 6072 3XG53 6.35 07 2KRN6 — — = = 
Panel Mount, Plunger — 114.11022.007 6X288 | 14.1210 22.06 oz 2KRK3 | 8.8t012.30z 6X286 19.06 oz 2KRL7 18 oz 2KRP1 — — 
Panel Mount, Plunger, Roller — 22.24 02 2KRJ8 22.24 02 2KRK5 | 8.8t012.30z 2ХС11 8.83 to 12.3607 — 2KRL9 1807 2KRP3 — — 
Pin, Plunger — 114.111022.007 6X287 | 14.1210 22.06 0z 2KRK1 | 8.8t012.30z 6Х283 8.83 to 12.36 oz — 2KRL2 18 02 2KRN7 1807 2KRP9 
Plunger — — — — — 19.1 oz 3X652 | 8.83t012.360z 2KRL4 — — — — 
Plunger — — — — — 8.8 ї0 12.30: 3Х651 8.83 to 12.36 ох — 2KRL3 -- — 1807 2KRR1 
Plunger, Short — — — — — 19.1 oz 3X649 19.1 02 2KRL6 — — — — 
Plunger, Short —  |14.1t022.00z 3X630 | 14.1210 22.06 oz 2KRK2 | 8.8to12.30z 3XG48 | 8.831012.3607 X 2KRL5 1807 2KRN9 — — 
Roller, Panel Mount, Plunger — 22.24 02 2KRJ7 22.24 02 2KRK4 | 8.8t012.30z — 3XGb0 19.06 oz 2KRL8 18 oz 2KRP2 18 02 2KRR5 
SERIES TZ, SPDT, SERIES TZ, SPDT, 
SERIES DZ, DPDT, 10 A @ 240 VAC 1A @ 240 VAC SERIES DZ, DPDT, 10 A @ 240 VAC ТА © 240 VAC 
Actuator Over Screw Terminal | Solder Lug Terminal | Screw Terminal Actuator Over Screw Terminal | Solder Lug Terminal | Screw Terminal 
Type Travel Item No. Item No. Item No. Type Travel Item No. Item No. Item No. 
Hinge, Lever 0.076 in 3XG31 2KRT4 — Hinge Roller Lever 0.047 in 60919 2KRT8 — 
Hinge, Lever 0.063 in 66917 2KRT7 = Hinge Roller, Lever 0.138 in = = 2KRU3 
Hinge, Lever 0.181 in — — 2KRU2 Hinge Roller, Lever, Short 0.075 in -- -- 2KRU4 
Hinge Roller, Lever 0.005 in 3XG32 2KRT6 — Pin, Plunger 0.005 in 60916 2KRT3 2KRU1 
Hinge Roller, Lever 0.035 in 60918 2KRT9 — 


Snap-Action Switches 


Designed with 10, 15, 20, 25A ratings and a wide variety of actuators for differer m 
applications. Provide high precision with long mechanical life. V Series feature 
low operating force and miniature size. Z Series have a high motor-load rating. 
For use with direct-to-switch loads like motors, halogen lamps, and solenoids; 
also for use with foot switches, flow switches, door interlocks, and applications 
requiring compact or miniature switches. UL and C-UL Listed. RoHS compliant. 


Lever 
Actuator AC Contact Actuator Operating Item 
Type Rating Length _ Force Height Width Depth Мо. 

S Series, % in Quick Connect Terminals, 1.00 in Centers, DPDT 

Hinge, Lever 15AQ240V 1.5in 14802 1412іп 1.82іп 0.64іп 5ЈЕН2 6А887 6X292 

Hinge Roller, Lever 15А 9 240V 1.39in 7.4802  1.12in 1.82іп 0.64іп 5ЈЕНЗ 

Hinge Roller, Lever 20A@240V 1.39in 14.9802 1.12in 1.82in 0.64іп 5ЈЕН8 
5 Series, % in Quick Connect Terminals, 1.00 in Centers, SPDT 

Panel Mount, Plunger 15 А(2 2401  — 14.9807 0.64іп 1.82in 0.64іп 6А887 
V Series, 31 іп Quick Connect Terminals, 0.87 in Centers, SPDT 

Hinge, Lever 1088) 107in 1.3102 062in 109i — 8292 

Hinge, Lever, Long | 10A 9240V 2.01іп  0./207  0.62in 1.09іп 041іп 5JDZ9 

Hinge, Lever, Short 10A 9240V 1.09in 7.0502  0.62in 1.09іп = SJEA4 

Lever, Long, Roller 15A (240V  1in 4.4107 0.62іп 1.09іп 0.41in  5JEC6 

Plunger 15A9240V | — 7.0507  0.62in 1.09іп — 5JECO 
Z Series, Screw Terminals, 1.00 in Centers, SPDT vZ 

Hinge, Lever 15A@480V_2.5in 0.9907  151in 1.94in 0.69іп 5ЈЕЕ1 

Hinge, Lever 25A@480V_1.5in 3.5302  0.64in 1.82іп 0.64in 5JEG2 

Hinge Roller, Lever 15А @ 480V 1.04in 5.640z  1.66in 1.94in 0.69in  5JEE4 

Hinge Roller, Lever 20A@480V 1.91іп 3.5307 2.02in 1.94іп 0.69in 5JEF2 

Hinge Roller, Lever 25А 9 480V 1.39in 3.5302  0.64in 1.82in 0.64in 5JEG3 


Leaf, Lever 15A@480V 194in 52907 1.18іп 0.69in --  5JEE6 
Leaf Roller, Lever — 15А @ 480V 1.94in 5.2907 1.62іп 194in -- BJEE7 5ЈЕЕ4 5JEE9 
Panel Mount, Plunger 20A @ 4801  — 22.03 0z 1.28іп 1.94 in — 5JEFÜ 
Panel Mount, Plunger 25A 4801  — 22.03 0z 1.28іп 1.94 in — 5JEF8 
ШТ 15А0480У — 123402 17in 194i — 5JED9 
Pin, Plunger 15A9480V - 12340: 0.95in 194in  —  5JED4 
Pin, Plunger 25А @ 4801  — 149802 0.64in 1.82in -- 5ЈЕВ0 
Plunger, Short 15AG9480V — 123402 123in 194in  — 5JED5 
Plunger, Short 20A9480V - 220302 145in 194in  —  5JEE9 
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SAFETY, 


Cable Pull Emergency Stop Кып, 


Switch and Cable Tension Kits omnon 
= Die-cast alloy case demanding industrial applications and withstands 
» Vibration tolerant—no nuisance tripping water washdown cleaning. An integral E-stop button 
» NEMA 6 (IP66) provides emergency stopping capability at the end of 
Combination cable and push button-actuated switch 8 cable run. Lid-mounted status indicator allows easy 
handles cable spans up to 246 ft. (75m). Built-in setup and maintenance. Designed for a minimum of 
tension status indicator eases installation and 1 million actuations. Cable tension kit required, sold 
troubleshooting. Heavy-duty housing stands upto separately. UL and C-UL Listed and CE Certified. 
AC di Operating Contact Mfr. 
Ratin! Force Reset Form Model Item No. 
Cable Kit Cable Pull FED Cable Pull Switch Switch č  — — S 
1бМО85 ЗА @ 240\/ АС, 6A @ 120\/ АС 28 Ib Push Button 2МС/1М0 44506-5220 100118 
Mfr. Mfr. 
For Use With Model Item No. В Description Model Item No. 
Cable Pull Cable Kits > m Mounting Accessories 
E Mfr. No. ER6022-021NE 44506-2705 10099 Eyebolt 44506-0720 21СЕ5 
mergency Mfr. No.ER6022-021NE — 44506-2710  10N101 Spring Tension 24506-0730 21СЕ6 
Stop Switch Mir. No. ЕН6022-021МЕ 44506-2720  10N104 | 


~ Wir. No. ER6022-001NE — 44506-2730  10NTIT 


11CPSA Series 
11T746 


Emergency Cable Pull Switches Honeywell 
= 15A, 300VAC/DC NEMA rated 1, 4, 12, 13, and IP67. Rotary knob 
= Maintained contacts reset. 72" NPT conduit entry. 
INDICATOR 
NONE 24V DC RED LED 120V AC RED LED 
Contact Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Form Model No. Model No. | Model No. 
1CPSA Series, Single Cable, Left or Right Side Actuated, 250 ft Cable Span 
1NC/1NO, Gold-Plated 1CPSA5 11T756 — — — 
2CPSA Series 1NC/1NO, Silver 1CPSA1 117746 1CPSA1A 111747 1CPSA1B 117748 
2NC/2NO, Gold-Plated = = 1CPSA6A 117758 — — 
111162 2NC/2NO, Silver iCPSA2 111149 iCPSA2A 111750 | 1CPSA2B 111751 
2CPSA Series, Dual Cable, Left and Right Side Actuated, 500 ft Cable Span l 
2NC/2NO, Gold-Plated 2CPSA1A1 117762 2CPSA2A1A 117781 * 2CPSA1A1B 117764 
3NC/1NO, Gold-Plated 2CPSA1B1 117771 — — | — — 
2CPSA Series, Single Cable, Left Side Actuated, 250 ft Шен Span 
2NC/2NO, Gold-Plated = — — | 2CPSA1A2B 117767 


* Includes removable contact blocks. 


. Ш вазка 
Cable Pull Switches by Schneider Electric Sensors 
Switches signal an emergency or normal stop at are recommended for outdoor applications where 
any point along а 165-ft. cable. Taut-cable principle ісу conditions are likely. 2ҒМ01 provides 600VAC 
ensures switch will activate if the cable is broken. max. service for industrial applications. 

Positive latching, force, and adjustment indicators. 

UL Listed and CSA Certified. CASLEXITS 


Contain 1 galvanized steel cable with red jacket, 
1 turnbuckle, 4 cable grip clamps, 1 fixed cable 
support, 1 end spring, and 3 wire end protective 


Emergency cable pull features latching contact 
(reset by push button) and positive opening contacts. 
Normal cable pull provides momentary action (no 


oe - reset) and snap-action contact. 4B787 and 4B784 guards. 
Li Series XY2CE Series 
4B785 Е Cable 
2FMO1 Switch Connection Contact Mfr. Item 
Function Location Reset Form Indicator Brand Model No. 
L1 Series Cable Pull Switches = 
Maintained Right Not Applicable 1NC/1NO None Square D L1432M 2ЕМ01 * 
XY2CE Series Cable Pull Switches E EL 
Maintained Right Push Button 1NC/1NO None elemecanique Sensors XY2CE1A150H7 4B789 
c. — à Maintained Right Booted Push Button 1NC/1NO None elemecanique Sensors XY2CE1A250H7 4B787 
—— Maintained Right Push Button 2NC/2NO 24/120V AC LED Telemecanique Sensors XY2CE1A196H7 4B788 
CSS Maintained Left Push Button ANC/1NO None elemecanique Sensors XY2CE2A150H7 4B786 
m dE 7 Maintained Left Booted Push Button 1NC/1NO None elemecanique Sensors XY2CE2A250H7 4B784 
< ‚ V % Maintained Left Push Button 2NC/2NO 24/120V AC LED Telemecanique Sensors XY2CE2A196H7 4B785 
22 : Momentary Right Push Button 1NC/1NO None elemecanique Sensors XY2CE3A010H7 4B783 
=) со 90 me Momentary Left — 1NC/1NO None elemecanique Sensors XY2CE4A010H7 4B782 
Cahle Kits and Accessories Б 
Cable Kit Cable Kit, 82 ft elemecanique Sensors ХҮ2079325 4В779 
зе. Cable Kit, 164 ft elemecanique Sensors ХҮ2079350 —4B778 
4B778 Cable Grip, Single, For 0.118 in to 0.196 in Cable Dia. elemecanique Sensors — XY2CZ503 4В781 
Cable Support, 0.35" Deep, “в” Coarse Thread elemecanique Sensors ХҮ207601 148780 


* Requires lever arm 2EH37, sold separately. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Machine Safety 
Daytoni Schneider 
2 Electric 


22mm E-Stops, 
Mushroom-Head Push 


Buttons—Complete Units 


= Red, 40mm-dia. head 
= Maintained contact 


22mm Emergency Stop 
Mushroom-Head Push 
Buttons—Complete Units 


= Red, 40mm dia. trigger-action operator 
= No-notch mounting 


= NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13 rated 300254 = NEMA rated 1, 2, 3, 4, 4X, 12, and 13 ATERA 
CHROME DIE Include operator, cap, and contact block for easy installation. 
Contact PLASTIC CAST ALUMINUM | UL Listed, CSA Certified, and CE Certified. Meet IEC standards. 
Action Form Item No. Item No. Contact PLASTIC CHROME 

Push / Turn To Release 1NC 306252 306253 Description Form Item No. Item No. 
Push / Turn To Release 1NO/1NC 306254 306255 Turn to Release, Maintained, Trigger Release TNO/INC 6HL63 6HK79 
Push / Pull - Trigger Release 1NOANC 300250 306251 Turn to Release, Maintained, Trigger Release 1NC 33HP37 = 

Push / Pull 1NC 306248 306249 Push-Pull, Maintained, Trigger Release 1NO/TNC 2UZD4 6HK82 
Push / Key Release 1NC 306256 306257 Push-Pull, Maintained 1NC 33HP38 33HP36 
Push / Key Release 1NO/1NC 32UK35 306258 Key Release, Maintained, Trigger Release 1NO/1NC 2UZD6 6HK80 


SAFETY, 
TECHNOLOGY 


omnon 


Emergency Stop Switches, 
Enclosure, and Legend Plates 


SWITCHES Switches allow direct disconnect of circuit contacts in emergency situations. Easy to spot, access, and mE 
= Plastic use. On/Off operation, push to lock, turn to reset. Safety lock mechanism prevents operating errors; finger 
construction protection mechanism for added safety. Easy mounting and removal of switch blocks, using a lever. 
= Red operator Oil-resistant to IP65. UL Listed and CE Certified. 
NONLIGHTED LIGHTED 
Contact Mfr. Item Mfr. Item 
Type Size Model No. Size Voltage Model No. 
16mm Mount, 5A at 125VAC, 3A at 250VAC 
SPST-NC 16mm A165E-S-01 — 2LCB3 16 mm 24V AC/DC — A165E-LS-24D-01 — 2LCB1 
DPST-NC 16 mm A165E-S-02  2LCB4 16 mm 24V AC/DC A165E-LS-24D-02 21СВ2 
22mm Mount, 10A at 110VAC, 6A at 220VAC 
DPST-NC 22mm A22E-M-02 21688 22 mm 24V AC/DC A?2ELM24A02 21СВ7 
DPST-NC 22mm A22EMO2B 21089” — — — = 
DPST-NC, SPST-NO 22mm A22E-M-12  2LCCi = = = = 
DPST-NC 22mm A22E-L-02 216В6 = = = = 
* With integrated control box. Mfr. Item 
Description Model No. 
No. of Hole H (m) D Contact Block Mfr. Item Legend Plates 
Holes Size (in n epth (in.) Model No. Blank, For Use with 16mm Push-Buttons, Yellow Field А167-5070  2LCB5 
Control Box РШ andas REM AT Teste "Emergency Stop", For Use with 22mm Push-Buttons, Black Letters on Yellow Field A227-3466-1 21003 
22 mm 2.67 A227-B101Y 21602 "Emergency Off", For Use with 22mm Push-Buttons, Black Letters on Yellow Field А227-2466-2 21604 
А 
E:T*N aoxr73 Emergency 
22mm and 30mm зэртэв Push-Button 
Emergency Stop Stations 
Push Buttons = 600VAC Designed with red 
= Contact: 1NC operator. Wall-mountable. 
= Red mushroom head p = Contact rating: Metallic series includes 
= Noniluminateg Contact Head Mir. tiem 10A,A600/0300 legend. UL Listed, CSA ES 
Action Form Legend Material Model No. Certified 
ertified. 
22 mm Hole Dia., 45mm Mushroom Head 
Main. Push / Main. Pul 1NC No Legend Plastic M22-PV-K01 — 30XF74 Type of Mtr. Item 
Main. Push / Turn To Release 1NC No Legend Plastic М22-Р\Т-К0ОТ —30XF75 „Operator Нн ич D Model No. 
Main. Push / Turn To Release 2NC No Legend Plastic _ M22-PVT-K02 —30XF73 Non-Metallic, NEMA 4X Е : 2 
30 mm Hole Dia., 40mm Mushroom Head Push Button with Mushroom Head 2.83 in 2.83 in 2.1in — ESNM 29ҮК51 
Main. Push / Main. Inter. / Mom. Pull — 1NC No Legend Metal — 10250T9B62-3X 39Р798 Push Button with Flag 2.83in 2.83in 2.1in —ESNMF — 29YK52 
Main. Push / Main. Pul INC Emergency Stop Metal 10250Т5В63-71Х 39P790 Mushroom Head with Key 2.83 іп 2.83in 2.1in Е5ММК 29YK53 
Main. Push / Main. Pul 1NC No Legend Plastic 1025015B62-71X 39P789 Cast Aluminum, NEMA 4X : _ Ӯ 
Main. Push / Main. Pul 1NO/INC Emergency Stop Metal 10250T5B63-1X 39Р794 Push Button with Mushroom Head 3.43in 3.43 in 2.95 in — ESCA  — 29YK60 
Main. Push / Main. Pul 1NO/INC ^ No Legend Metal 10250Т5В62-1Х 39Р793 Mushroom Head with Flag 3.43 іп 3.43 in 2.95in —ESCAF 29ҮК61 
Mom. Push / Main. Inter. / Mom. Pull — 1NC No Legend Metal 10250T4B62-3X 39Р802 Mushroom Head with Key 3.43 in 3.43 іп 2.95 in —ESCAK ^ 29YK62 
Mom. Push / Main. Inter. / Mom. Pull 1NC No Legend Metal 10250Т10862-1Х 39P804 Stainless Steel, NEMA 4X А Р Р 
30 mm Hole Dia., 65mm Mushroom Head Push Button with Mushroom Head 5іп 3.5in 425in ESSS 29YK57 
Main. Push / Main. Pul INC Emergency Stop Metal 10250Т5.63-71Х 39Р792 Push Button with Flag біп 3.5in 425in  ESSSF 29ҮК58 
Main. Push / Main. Pul 1NC No Legend Metal —1025015J62-71X 39Р791 Push Button with Key 5in 35in 425in ЕЅ55К 28ҮК59 
Main. Push / Main. Pul 1NO/1NC Emergency Stop Aluminum 10250T5J63-1X 39Р795 Carhon Steel, NEMA 12 Е В j 
Main. Push / Main. Pul 1NO/TNC Emergency Stop Aluminum 10250Е01080-2 39Р796 * fush hu ton win Mushroom Head 2n 33 in 222 in Ed saves 
* Special ity jumbi hroom head. 1 Contact configuration: ХХ OX 00 ush Button with Flag in $5in 425in 
4 Contact configuration: OX 00X0. а f Contact configuration Mushroom Head with Key Bin 3.5in 425іп ESCSK  29YK56 
Momentary | Maintained 
г Item Item 
Dayton Description н w D No. No. 
Stainless Steel, NEMA 4X 
40mm Dia. Head 55in 35in 425in | 36UX17 36UX18 
Emergency Push- G5mm Dia. Head 55m 35im 425in | 360X19 | 360X20 
. 40mm Dia. Пит. Head, 24/40/06 5.іп 3.5in 425in | 360721 36UX22 
Button Stations 40mm Dia. Шит. Head, 120VAC/DC — 5.5in 3.5in 4.25 in | 36UX23 36UX24 
Carbon Steel, NEMA 12 
. 40mm Dia. Head 5.5in 3.5in 425in | 36UX25 36UX26 
= Contact: 1NC 65mm Dia. Head 5.5in 3.5in 425in | 36UX27 | 36UX28 
= Contact rating: 10A at 600VAC 40mm Dia. Пит. Head, 24AVAC/DC — 5.5in 3.5in 425in | 36UX29 36UX30 
» Maintained operators are push/pull action Va pa x Head, 120VAC/DC — 5.5in 3.5 іп 4.25in | 36UX31 36UX32 
Gray enclosures. Red plastic operator heads 40mm Dia. Head 4.36 іп 3.18 in_ 3.66 in | 36UX33 36UX34 
пене u " : 65mm Dia. Head 4.36in 3.18 in 3.66 in | 36UX35 36UX36 
have imprinted Emergency Stop." UL Listed 40mm Dia. Пит. Head, 24VAC/DC 4.36іп 3.18in 3.66 in | 36UX37 36UX38 36UX17 
and CSA Certified. 40mm Dia. Шит. Head, 120VAC/DC — 4.36 in 3.18in 3.66 in | 36UX39 36UX40 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


ELECTRICAL 
Machine Safety 


Scan. Order. Done. eT 
Details on page A1. = E 


Safety Interlock Switches omron 
E TONGUE-OPERATED 
ч Heads can be rotated in 4 directions, 8 for T2007 Series. Rated 


20LE98 2LCC7 2LCC9 2LCE8 


1NOANC | 1NO/2NC 2NC 
Item Item Item 


w H D No. No. 
Tongue-Operated, DANS Series, 250VDC/500VAC, IP67, 
-30* to 70°C, M20 Conduit Size, Requires Key 
1.2188 in 4.7656 in 1.1875 in | 20LF01 20LF03 20LF02 
Tongue-Operated, D4BS Series, 250VDC/500VAC, IP67, 
-40° to 80°C, M20 Conduit Size, Requires Key 


1.5625 in 4.375 in 1.6875 in | 20LE98 — 20LE99 
1NC 1N0/1NC 
Item Item 
Description Ww H D No. No. 


Tongue-Operated, TL4019 Series, 250VDC/500VAC, NEMA 6, -4° to 131°F, M20 Conduit Size, Include Flat Key 


5A at 100VAC, 2A at 250VAC, 1A at 500VAC, 2A at 24VDC, 0.5A at 


200н6 50р, Includes 7" NPT conduit adapter. 
,,, |Adjustable| Right — DANS Series—Switches handle both standard loads and micro- 
Straight | Straight Angle : 
Item Item Item loads. Actuation keys sold separately. 
No. No. No. 
Kchuaiion Keys : = D4BS Series—Actuation key (sold separately) prevents malfunc- 
AUT ks ?LCC8 . tions and false operation. Switches conform to EN (TUV), BIA, and 
2LCD4 | 2LCD6 | 2LCD5 SUVA standards. UL Listed and CSA Certified. 
0/2NC с 0/2NC 
7 Ns Tu TL4019 Series—Withstand water washdown cleaning. Feature 
No. No. No. 4 contacts and rear manual release. Narrow profile with rotatable 


head. Optional key release and optional slide bolt. 


E Solenoid; 157іп 7.56in 157in| — — - = 10N125 | | mE 
Tongue-Operated, T2007 Series, 250VDC/S0OVAG, NEMA 6, -4* to 176°F, M16 Conduit Size, Include Flat Key - T2007 Series—Withstand water washdown cleaning. Min. 1 
90° Actuator 0.98in 1.14іп 2.95in | — 2LCH8 — 2LCH6 million actuations. Fit on 1" square tubing. 
Flat Actuator 0.98in 1.14in 2.95іп — 2LCH9 — 2LCH7 — 
Magnetically Actuated, MA-16 Series, ABS Body, NEMA 6, 14° to 131°F, Includes Actuator MAGNETICALLY ACTUATED, MA-16 SERIES 
12 to 240VAC, 3m Cable 0.75 0.75" 3.31" | 2LCE8 2LCF1 2LCF5 2LCF3 = 4 9 
1210240VAC,5m Cable 0.75: 075: 9.21 | 2LCE9 | 2LCF2  |2LCF6 | 2LCFA m Completely encapsulated for use in harsh or wet environments. 
121024VDC,3m Cable 075: 0.75 331 | 2LCF7 2LCF9 21С64 21662 — Tolerate guard door misalignment up to 10mm (0.39"). Min. 1 
12 to 24VDC, 5m Cable 0.75" 0.75" 331 | 2LCF8 2LCG1 2LCG5 2LCG3 — million actuations. UL and C-UL Listed and CE Certified. 
, 
bs " ораз Safety Interlock Switches Sensor 
00242 inis 00245  XCS models are used for packaging, food and beverage, automotive/machine tool, 
and material handling applications. XCSLE and XCSLF models are used for cutting, 
slicing, shredding, grinding, mixing, packaging, and other processes where chemicals 
or fumes may be dangerous. IP67 rated. 
For Use With 
XCSA, XCSB, 
XCSC, XCSE XCSPA, XCSTE XCSMP 
Г Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
10D285 14L743 14L754 10D253 Item Model No. Model No. Model No. 
т | Actuating Keys 
Y Straight Actuating Key XCSZ01 10D260 | XCSZ11 100264 | XCSZ81 100269 
Wide Mounting Actuating Key XCSZ02 10D261 XCSZ12 100265| — 
Pivoting Actuating Key XCSZ03 100262 | XCSZ13 10D266| — — 
Sliding Bolt Actuating Key XCSZ05 10D263 — — — — 
Right Angle Actuating Key — — ХС5714 100267 | ХС5784 100271 
Pivoting ШЕШІ Кеу for Right-Hand Door — = — —  |XCSZ83 100270 
Pivoting A ctuating Key for Left Hand Door = — — — |Х05785 100272 
Guard Retaining Device — — ХС5721 10D268| — — 
Actuator Solenoid Contact Mfr. Item Contact Mfr. Item 
Description Length Voltage H w D Form Model No. Form Model No. 
Actuating Key 
Y2 in NPT Condui Key Dependent = 1.73 in 1.57 in 4.47 in 1NO/2NC XCSA703 10D242 — = = 
У іп МРТ Condui Key Dependent = 1.18 in 1.18 in 4.21 in 2NC XCSPA793 10D252 1NO/1NC XCSPA593 10D251 
6.6 ft Dead End Cable Key Dependent = 0.59 in 1.18 in 3.42 in 1М0/1МС ХС5МР5912 100247 1NO/2NC X XCSMP70L2 100248 
6.6 ft Dead End Cable Key Dependent = 0.59 in 1.18 in 3.42 in 2NC XCSMP79L2 100249 3NC ХС5МР8012 100250 
Actuating Key, Push Button Release 
Y2 in NPT Condui Key Dependent — 1.73 in 2.05 in 4.47 in 1N0/2NC XCSB703 10D243 — — — 
Actuating Key, Solenoid Locking 
Ye in NPT Condui Key Dependent 24V 1.73 in 3.86 in 5.75 in 1N0/2NC XCSE7313 10D245 — = — 
У іп NPT Condui Key Dependent 120V 1.73 in 3.86 in 5.75 in = = = 1N0/2NC XCSE7333 10D246 
Y2 іп NPT Condui Key Dependent 24V AC/DC 1.3 in 4.33 in 3.68 in 2NC XCSTE7313 100258 = = = 
Y2 іп NPT Condui Key Dependent — 120V AC 1.3 in 4.33 in 3.68 in — — = 2NC XCSTE7333 100259 
Actuating Key, Tubular Key Unlock 
Y2 in NPT Condui Key Dependent m 1.73 in 2.05 in 4.47 in 1М0/2МС XCSC703 10D244 — — — 
Elbowed Lever Operated 
Y2 іп NPT Condui 2.85 in = 1.18 in 1.18 in 1.06 in 1М0/1МС XCSPL583 10D254 2NC XCSPL783 10D256 
Magnetically Actuated Safety Interlock Switch 
Compact Rectangular, 6.6 ft Cable 2.01 in 0.63 in 0.28 in 1NOANC Х050М05902 100277 2NC XCSDMC7902 100279 
Compact Rectangular, 6.6 ft Cable 2.01 in 0.63 in 0.28 in 1NOANC Х050М05912 100278 2NC XCSDMC7912  10D280 
Cylindrical, 30mm, 6.6 ft Cable 1.52 in == == 1NOANC X XCSDMR5902 100285 2NC XCSDMR7902 100287 
Rectangular, 6.6 ft Cable 3.46 in 0.98 in 0.52 in 2NOANC . XCSDMP5002 100281 1NO/2NC — XCSDMP7002 100283 
With LED, Cylindrical, 30mm, 6.6 ft Cable 1.52 in — — 1NOANC . XCSDMR5912 100286 2NC XCSDMR7912 100288 
With LED, Rectangular, 6.6 ft Cable 3.46 in 0.98 in 0.52 in 2NOANC Х050МР5012 100282 1NO/2NC Х05ОМР7012 100284 
Metal Locking 
Ye іп NPT Condui == 24V AC/DC 8.07 in 1.71 in 2.01 in 1NO/2NC ХС51Ғ3737313 141749 3NC XCSLF3838313 141753 
Ye in NPT Condui — 120V AC 8.07 in 1.71 in 2.01 in — — к= 1NO/2NC XCSLF3737333 141750 
Y2 іп NPT Condui — 24V AC/DC 8.07 in 1.71 in 2.01 in 2NC XCSLF2727313 141743 2NO/1NC ХС51Ғ3535313 141745 
Y2 in NPT Condui = 120V AC 8.07 in 1.71 in 2.01 in 2NC XCSLF2727333 141744 2М0/1М6 —XCSLF3535333 141746 
Metal Locking with Power 
У іп NPT Condui = 120V AC 8.07 in 1.71 in 2.01 in 2NOANC  XCSLF3535533 141748 1NO/2NC XCSLF3737533 141752 
Ye in NPT Condui — 24V AC/DC 8.07 in 1.71 in 2.01 in 2NOANC ХС51Ғ3535513 141747 1NO/2NC —XCSLF3737513 141751 
Plastic Locking 
Y2 іп NPT Condui EX 24V AC/DC 8.07 in 1.71 in 2.01 in 2NC XCSLE2727313 141755 = = = 
Y2 іп NPT Condui — 120V AC 8.07 in 1.71 in 2.01 in 2NC XCSLE2727333 14L756 — — — 
Plastic Locking with Power 
Ye in NPT Condui — 24V AC/DC 8.07 in 1.71 in 2.01 in 1NOANC ХС51Е2525513 141754 - — — 
Rotary Shaft 
Y2 іп NPT Condui 1.18 in = 2.36 in 1.18 in 4.61 in 1М0/1МС XCSPR553 10D257 = — те 
Straight Lever Operated 
Ye іп NPT Condui 2.95 in = 1.18 in 1.18 in 7.06 in 1М0/1МС XCSPL553 10D253 = = = 
Ye іп NPT Condui 2.85 in — 1.18 in 1.18 in 1.06 in 2NC XCSPL753 10D255 — — — 
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Honeywell 
TM 
MICRO SWITCH™ Safety 
Interlocked Switches 
= 10A 
1 NEMA 12,13 
= Silver contacts 
Mfr. Item 
Description Model No. 

Safety Interlock Switches, 1⁄2 in NPT B 

Front and Top Open, 90° Key, 1NC/1NO GKBA1L7 117849 * 

Front and Top Open, 90° Key, 1NC/1NO GKBASL7 117854 

Front and Top Open, 90° Key, 2NC/2NO GKBA14L7 111846 

Front and Top Open, 90% Key, 4NC _ GKBA10L7 11T844 

Front and Top Open, Strt. Key, 2NC/2NO GKBA14L6 117845 117844 

Front and Top Open, Strt. Key, 3NC/1NO GKBA16L6 111847 

Multi-entry Key Operated (Strt., 90°, 

or Spring Key), 2NC/1NO GKNA21 117872 

Multi-entry Key Operated (Strt., 

90°, or Spring Key), 3NC GKNA30 117873 

Rotating Head, Front and Top Open, * 

90° or Strt. Key, 1NC/1NO GKEAOTL 117869 

Rotating Head, Front and Top Open, ~- — е 

90° or Strt. Key, 1МС/1МО GKEAOSL 117870 dim 

Rotating Head, Front and Top 

Open, 90° or Strt. Key, 2NC GKEAOBL 111871 Y 
Safety Interlock Switches, Prewired , 

Strt. or 90° Key, Bottom Exit 2m Cable, 1NC/1NO GKMB23 11T909 

Strt. or 90° Key, Bottom Exit 3m Cable, 1NC/1NO. GKMB33 11T910 

Mtr. Item SSS 
Item Model No. Oo 

Accessories For GKE and GKM Series 

Straight Actuating Key GKZ51M 11X201 11X202 

Right Angle Actuating Key GKZ52M 11X202 

Accessories For GKN Series 

Right Angle Actuating Key 6К742 111875 11Т870 
* Snap-action contacts. 

45MZ38 
A 
АС 
Safety Interlock Switches 
= NEMA 1, 12, and 13 = Metal contact material 
= Contact rating: 6A at 24V, 4A at 400V = DC rating 300mA at 24V 
= [P65 
Description/ Solenoid Contact Actuator Mfr. Item 

Movement Special Features Voltage Form Length H Ww D Model No. 

Lateral Miniature Din — 1NOANC  1.42in 5.37 іп 2.36 іп 1.21 in 15-511-2В 45MZ38 


Lateral Locking by Solenoid, Power to Unlock 120V АС 1NO/INC 1.2іп 5.37 іп 2.36 іп 1.21 in 15-511-120АҒТ-787-Х 45М239 
Lateral Locking by Solenoid, Power to Unlock 240V АС 1NO/1NC 1.42 in 5.37 іп 2.36 in 1.21 in 15-511-230АҒТ-787-Х 45М241 


Lateral Locking by Solenoid, Power to Unlock 24/00 1NO/INC 1.42іп 5.37in 2.36in 1.21 in  LS-ST1-24DFT-2BZ-X 45М742 


Lateral Locking by Solenoid, Power to Lock 120V AC 1NO/INC 1.2іп 5.37 іп 2.36in 1.21 іп LS-S11-120AMT-ZBZ-X 45М740 45MZ44 

Lateral — Locking by Solenoid, Power to Lock 24/00 1М0/1М0 1.42іп 5.37in 2.36 in 1.21 in LS-S11-24DMT-ZBZ-X__45M243 
— Lateral — Din Door Switch _ —  INOANC 142in 3.78 in 1.18in 131п _ 154-511-1--2В 45М248 

Rotation Flap Door Switch — 2NC 2.83іп 3.15in 1.18 in 1.26 in LSR-S02-1-I-TKG 45М744 

Rotation Flap Door Switch = INO/INC 2.83іп 3.15 in 1.18 іп 1.26 in LSR-S11-1-I-TKG 45М246 

Rotation Hinge Operated Switch — 2NC 2.32іп 3.15 іп 1.18 in 1.26 in LSR-S02-1-I-TS 45MZ45 

Rotation Hinge Operated Switch — 1NOANC  2.32in 3.15 іп 1.18 іп 1.26 in LSR-S11-1-I-TS 45MZ47 


Force-Guided Relays and Sockets omron 


Compact relays with force-guided contacts help avoid hazardous machine status when used as part of an interlock 
circuit. Designed for use where it is necessary to monitor relay contacts for safety purposes and to support the CE 


marking of machinery. Reinforced insulation between inputs and outputs. Terminal arrangement simplifies PCB pattern. 2LCL1 
Conform to EN standards (EN50205 Class A, approved by VDE). UL Recognized and CSA Certified. 
Contact Contact Input Response Mfr. Item 
Config. Load Rating For Use With Voltage Time H w Model No. 
Force Guided Relays 
2N0/2NC 6.0A 2LCL6 or 2LCL7 Socket 24VDC 10 msec 0.94" 1.57"  G7SA-2A2B DC24 21611 
3NO/1NC 6.0A 2LCL6 or 2LCL7 Socket 24VDC 10 msec 0.94" 1.57  QG7SA-3A1B DC24 21612 
No. of Contact Mfr. Item 
Pins Mounting Terminals - Voltage - Rating. HE. М D Model _ Мо. 
Force Guided Relay Sockets 
10 DIN Rail Screw 24VDC 6A 3.54" 0.88" 2.38" P7SA-10F 2LCL6 
14 DIN Rail Screw 24VDC 6A 3.54" 1.18" 2.38" P7SA-10F-ND DC24 2LCL8 
Force Guided, LED Relay Sockets = Б 
10 DIN Rail _ Screw 24VDC 6A 3.54" 0.88" 2.38" 


14 DIN Rail Screw ~24VDC 6A 3.54" 1.18" 2.38" 
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Light Curtains D- sector OMRON 
These Safety Light Curtains consist of an emitter and receiver pair that create a 
multi-beam barrier of infrared light in front of, or around, unsafe work areas. If 
any of the beams are blocked by personnel, the light curtain sends a signal to 
the machine to place it in a safe state. They meet the highest achievable safety 
level requirements: Type 4, SIL 3, and PLe. Available in both finger (14 mm) and 
hand (30 mm) resolutions and are simple to wire and install. 


52RR12 | 


Protected Max. Sensing Input Mfr. Item 
Height Distance Beam Spacing Voltage Model No. 
ifm 
2A Inductive © 24V DC, БА € 230V AC, БА Resistive € 24V DC Safety Output Ratings 
63in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0015 52RR12 
В 39.4 1.181 in 24V DC 0Ү0415 52RR22 
122in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0025 52RR13 
á 39.4 1.181 in 24V DC 0Ү0425 52RR23 
1841 in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0035 52RR14 
Е 39.4 1.181 in 24V DC 0Ү0435 52RR24 
24.02 in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0045 52RR15 
i 39.4 1.181 in 24V DC 0Ү0445 52RR25 
29.92 in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0055 52RR16 
39.4 1.181 in 24V DC 0Ү0455 52RR26 
35.83 in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0065 52RR17 
й 39.4 1.181 in 24V DC OY046S 52RR27 
4173 in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0075 52RR18 
` 39.4 1.181 in 24V DC 0Ү0475 52RR28 
47.64 in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0085 52RR19 
` 39.4 1.181 in 24V DC 0Ү0485 52RR29 
53.54 in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0095 52RR20 
ái 39.4 1.181 in 24V DC 0Ү0495 52RR30 
59.45 in 19.7 0.551 in 24V DC 0Ү0105 52RR21 
` 39.4 1.181 in 24V DC 0Ү0505 52RR31 
Omron 
300 mA @ 24V DC Safety Output Ratings 
6.3 in 32.8 0.394 in 24V DC F3SG4RA016014 55JA64 
12.6 in 32.8 0.394 in 24V DC F3SG4RA032014 55JA65 
13.8 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG4RA035030 55JA66 
15.7 іп 32.8 0.394 in 24V DC F3SG4RA040014 55JA67 
16.9 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG4RA043030 55JA68 
17.32 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG-4SRA0440-25-F 610Х59 
18.9 in 32.8 0.394 in 24V DC F3SG4RA048014 55JA69 
22in 32.8 0.394 in 24V DC F3SG4RA056014 55JA70 
23.2 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG4RA059030 55JA71 
23.62 in 65.6 ft 0.787 in 24V 0С F3SG-4SRA0600-25-F 61UX60 
25.2 in 32.8 ft 0.394 in 24V DC F3SG4RA064014 55JA72 
26.4 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG4RA067030 55JA73 
28.3 in 32.8 ft 0.394 in 24V DC F3SG4RA072014 55JA74 
29.5 in 65.6 0./87 in 24V DC F3SG4RA075030 55JA75 
29.92 in 65.6 ft 0.787 in 24V 0С F35G-4SRA0760-25-F 610Х61 
32.7 in 65.6 ft 0.787 in 24V DC F3SG4RA083030 55JA76 
35.51 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG-4SRA0920-25-F 61UX62 
35.8 in 65.6 ft 0.787 in 24V DC F3SG4RA091030 55JA77 
39 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG4RA099030 55JA78 
40.9 in 32.8 ft 0.394 in 24V DC F3SG4RA104014 55JA79 
40.94 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG-4SRA1040-25  61UX63 
47.2 in 32.8 0.394 in 24V DC F3SG4RA120014 55JA80 
47.24 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG-4SRA1200-25  61UX64 
48.4 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG4RA123030 55JA81 
54.7 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG4RA139030 55JA82 
56.69 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG-4SRA1440-25  61UX65 
61UX59 57.9 in 65.6 0.787 in 24N DC F3SG4RA147030 55JA83 
59.84 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG-4SRA1520-25  61UX66 
61 in 65.6 0.787 in 24N DC F3SG4RA155030 55JA84 
13.6 in 65.6 0.787 in 24V DC F3SG4RA187030 55JA85 
Schneider 
Ф Electric Item 
Description No. 
Rotating Mirror "луге 
Mounting Tube and Base For 106mm Rotating Mirror Beacons 5FZG3 
Beacons L-Shape Mounting Bracket For 84mm, 106mm Rotating Mirror Beacons 5FZG4 
Warning Light Rubber Base, For Use With Mfr. No. XVR08 30N621 
n Warning Light Rubber Base, For Use With Mfr. No. XVR10 30N622 
» 20 flashes per minute Power Mfr. RED ORANGE | GREEN BLUE 
= 100,000-hr. lamp life Source Model Item No. Item No. Item No. Item No. 
= Dome:dens design m OV ACD XVRO8J 5FZE7 
. o 0 == == = 
= Temp. range: 14° to 122°F 24V AC/DC ХУВОВВ БЕЛЕ1 SFZF2 BFZF3 5FZF4 
a |P23 ABS housing with 106 mm Diameter 
CR polychloroprene 24V AC/DC XVR10B 5FZF9 5FZG0 — 5FZG2 
rubber gaskets 120 mm Diameter 
9 24V AC/DC XVR12B 30N596 30N598 30N594 30N601 
Provide long-distance, high 120 mm Diameter, Includes Buzzer 
ieihili: i 24V AC/DC XVR12B S 30N597 30N599 — 30N602 
visibility for machines and Аза ram Drametor 
industrial vehicles. LED 12V DC XVR13J = 30N618 = = 
lamps for long life. Prewired 24V AC/DC XVR13B 30N611 30N613 — — 
{ бан; 130 mm Diameter, Includes Prewired Cable 
Jy 39 Т for easy installation; screw 24V AC/DC XVRISBL | 30N612 | 30NG14 = = 
БЕ2ЕТ mount. UL Listed, CSA and 120V AC XVR13GL | 30N615 30N616 = = 
CE Certified. 230V AC XVR13ML | 30N619 30N620 - - 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Machine Safety 


50mm and 56mm Dia. Tower 
and 86mm Dia. Warning Lights 


= IP65 polycarbonate housing 


iudi 
= Lead wire type 


56mm dia. tower lights feature steady and flashing stackable LED modular 
components. Available pole with surface, or wall mounting bracket, or direct 


mounting. Optional modular buzzer kits. 86mm dia. warning lights feature 262721 262750 
high-intensity LED lights, selectable steady/flashing/rotating modes. Available 
pole mounting or wall-mount bracket. UL Listed and CSA Certified. 
Item 
Voltage Watts Color No. 
Tower Light Module Flashing; 50 mm Diameter 
24V AC/DC 15W Blue 30XT70 
120V AC 0.8 W Red 30XT72 
RED, 
RED, | YELLOW, 
RED, | YELLOW, | GREEN, 
RED, |YELLOW, GREEN, | BLUE, | RED, нет 
RED | GREEN | GREEN | BLUE | CLEAR | YELLOW Description For Use With No 
Item Item Item Item Item Item т + 
j Tower Light Accessories 
Mounting Voltage No. No. No. No. No. No. 267120-267124. 267126-30 
Tower Light LED Assembly, Steady, Flashing, 20 in Cord Length, 56mm Diameter ower Light Sounder Tier, 100 dB 267T33-37 267T39- 43 ^ — 267719 
Support lube 24V AC/DC |26ZT20 (262121 |26ZT23 1267124 [262125 | — Surface Mount, luminum Base, luminum, 10 4 in Н 267120-26T31 262117 
upport Tube 90 10 240V AC|262T26 267727 267129 262130 = = : P 
T Wall Mount, Steel Base, luminum, 9 1^ in H 267120-267131 267716 
Direct 24V AC/DC |20733 2671484  |2bZT36 26713; | — = Wall Mount Bracket, Steel, 3 in Н 262133-262144 267132 
Direct ^ 90t0240V АС 1262739 267140 267142 262143 262144 |267Т41 CRM 40Х146 30XT47 30XTS3 to 
RED YELLOW GREEN BLUE CLEAR erminal Holder, White, Nylon, 2 136 in H 30XT76, 30XT51, 30XT52 30XT49 
Pi It It It It It 
Held No. Na. he Ma мт erminal Holder, Black, Nylon, 2 196: in Н S0XT46, 30XTA7.30XT53 to — arg 
Warning Light, Stud Mounting, Beram Diameler ГӘ Base Unit, Black, Nylon, 4 15; in Н 30XT48, 30XT49, 30XT50  30XT51 
30-240 — | 267155 = = УТЫН 267158 ower Light Sounder Tier, 7548 to 85dB 30XT48 to 30150 and. goyT4g 
Warning Light, Includes Buzzer, Stud Mounting, 86mm Diameter A н 30ХТ48 to 30XT50 and 
90-240 | 267165 — ee эчем 262169 ower Light Sounder Tier, 75dB to 85dB 30XT51, 30XT52 30XT47 


E:T-N 


Indicate machine states with high-performance LEDs that are designed to be 
used in adverse conditions. UL Listed, CSA and CE Certified. 


Modular Tower Lights, 40mm and 70mm Diameter 


» |P66 polycarbonate housing 
= For outdoor or indoor use 


RED AMBER YELLOW GREEN BLUE WHITE 
Mfr. Item Item Item Item Item Item 
Description Voltage Model No. No. No. No. No. No. 
SL4 Series, 40 mm Diameter 
Flashing Light 24V AC/DC 514-8124 | 20Р710 20Р707 20Р712 20Р709 20Р708 20Р711 
g Hg 120VAC 514-ВІ120 | 20Р704 20Р701 20Р706 20Р703 20Р702 20Р705 
Steady Light 24V AC/DC 514-124 20Р746 20P243 20Р748 20Р745 20Р744 20Р747 
y Hg 120V AC 514-1120 | 20Р739 20PZ36 20PZ41 20Р738 20Р737 20Р740 
Strobe Light 24V AC/DC SL4-FL24 — 20Р719 20Р729 20Р723 20Р721 20Р727 
9 120VAC ^ SL4-FL120 | 20Р716 20PZ13 20Р718 20Р715 20Р714 20Р717 
Strobe Light, Multiple Sequences — 24V AC/DC 514-ҒІ24-М| 20Р726 20PZ20 20PZ30 20Р724 20Р722 20Р728 
SL7 Series, 70 mm Diameter 
Flashing Light 24V AC/DC — SL7-BL24 | 20PZ81 20P278 20Р783 20Р780 20Р779 20Р782 
g Hg {20V АС 517-ВІ120| 20PZ75 20Р772 20Р777 20Р774 20Р773 20PZ76 
Steady Light 24V AC/DC SL7-L24 20RA23 20RA20 20RA25 20RA22 20RA21 20RA24 
yug 120V AC 517-120 | 20RA16 20RA13 20RA18 20RA15 20RA14 20RA17 
24V AC/DC — SL7-FL24 20RA05 20RA02 20RA07 20RA04 20RA03 20RA06 
Strobe Light 120VAC 517-ҒІ120 — 20Р795 20RA01 20Р797 20Р796 20Р799 20Р272 
120/АС SL7-FL120 | 20Р798 -- — — — — 
RED, YELLOW, 
RED, GREEN GREEN 
Mfr. Item Item 
Dia. Voltage Model No. No. 
Tower Light Assemblies 
40 mm 24V AC/DC SL4-100-L-24LED 20PY94 — 
40 mm 24V AC/DC SL4-100-L-RAG-24LED — 20PY95 
70 mm 24V AC/DC SL7-100-L-24LED 20Р763 — 20PY94 
70 mm 24V AC/DC SL7-100-L-RAG-24LED — 20Р764 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Description Model No. 
Audible Sounders 250mm Aluminum Tube Base Unit, Banjo Belt SL4-PIB-T-250 20PZ57 
For Use With SL4 Tower Lights 400mm Aluminum Tube Base Unit, Banjo Belt SL4-PIB-T-400 20Р758 
120/ АС SL4-AP120 20PY96 Aluminum Tube Base Unit, Fixing Holes Push-In SL4-PII-EMH 20Р759 
24V AC/DC SL4-AP24 20PY98 For Use With SL4, SL7 Tower Lights 
For Use With SL7 Tower Lights Plastic Bracket, Vertical Moun SL7/4-FW. 20PZ61 
120V AC SL7-AP120 20PZ65 For Use With SL7 Tower Lights 
120V AC, External Actuation SL7-AP120-E 20PZ66 Metal Bracket, Vertical Mount SL7/4-FW-T 20PZ62 
120V AC, Multi-Tone SL7-AP120-M 20PZ67 100mm Aluminum Tube Base Unit, Plastic Feet SL7-CB-100 20Р784 
24V AC/DC SL7-AP24 20PZ68 250mm Aluminum Tube Base Unit, Plastic Feet SL7-CB-250 20PZ85 
24V AC/DC, External Actuation SL7-AP24-E 20PZ69 400mm Aluminum Tube Base Unit, Plastic Feet SL7-CB-400 20PZ86 
24V AC/DC, Multi-Tone SL7-AP24-M 20Р770 2-Side Base, Ext Fix Holes, Vertical Mount SL7-CB-D-GR1 20Р787 
Mounting Bases Base, Ext Fix Holes, Horizontal Mount SL7-CB-EMH 20PZ88 
For Use With SL4 Tower Lights 1-Side Base, Bracket, Vertical Mount SL7-CB-FW 20PZ89 
Rapid Mount with Aluminum SL4-FMS-100 20PZ31 Base, Int Fix Hole, Horizontal Mount SL7-CB-IMH 20PZ90 
Pole, Base Cover, 6 316 in Base, Built In Fix Screws, Horizontal Mount SL7-CB-IMS 20PZ91 
Rapid Mount with Aluminum Pole, 12 32 in SL4-FMS-250 20Р732 100mm Aluminum Tube Base Unit, Banjo Belt SL7-CB-T-100 20PZ92 
Rapid Mount with Aluminum Pole, 18 in 514-ҒМ5-400 20Р733 250mm Aluminum Tube Base Unit, Banjo Belt SL7-CB-T-250 20Р793 
100mm Aluminum Tube Base Unit, Plastic Belt 514-РІВ-100 20PZ49 400mm Aluminum Tube Base Unit, Banjo Belt SL7-CB-T-400 20Р794 
250mm Aluminum Tube Base Unit, Plastic Belt SL4-PIB-250 20PZ50 100mm Aluminum Tube Base Unit, Rapid Mount SL7-FMS-100 20RA08 
400mm Aluminum Tube Base Unit Plastic Belt 514-РІВ-400 20Р751 250mm Aluminum Tube Base Unit, Rapid Mount SL7-FMS-250 20RA09 
2-Side Base, Ext Fix Holes, Vertical Mount SL4-PIB-D 20Р752 400mm Aluminum Tube Base Unit, Rapid Mount SL7-FMS-400 20RA10 
1-Side Base, Bracket, Vertical Mount SL4-PIB-FW 20PZ53 Base Adapter For SW-DT SL7-SWD 20RA26 
Aluminum Tube Base Unit, Fixing Holes 514-РІВ-ІМН 20Р754 Accessories 
Aluminum Tube Base Unit, Fixing Screws SL4-PIB-IMS 20PZ55 For Use With SL4, SL7 Tower Lights 
100mm Aluminum Tube Base Unit, Banjo Belt SL4-PIB-T-100 20PZ56 Lamp Mounting and Removal Too SL7/4-BET 20PZ60 
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ы В Schneider 
Tower Lights, 40, 60, and 100mm Diameter Ф Electric 
и |P54 polybutylene housing Towers have up to 5 super-bright LEDs for optimum luminosity. Assembled and prewired. For 
= For outdoor or indoor use long-distance indication of the operating states or sequences of a machine. 1916" lights are 


primarily used іп the food-processing and medical sectors. 2%" lights аге used in semicon- 
ductor factories or on conveyor belts. UL Listed, CSA and CE Certified. 


RED, ORANGE, 
RED, ORANGE, | RED, ORANGE, GREEN, 
Mfr. RED RED, ORANGE GREEN GREEN, BLUE | BLUE, CLEAR 
Mode Voltage Model Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
40mm Diameter, Base Mounting 
Steady 24V AC/DC XVC4B 5FTK6 SFTK7 5FTK8 5FTK9 5FTLO 
5FTJ6 40mm Diameter, Support Tube Mounting 
Steady 24V AC/DC XVC4B 5FTJ6 5FTJ7 5FTJ8 5FTJ9 SFTKO 
Steady 100 to 240V AC XVC4M — 34D589 34D593 — — 
Steady, Flashing with Buzzer 24V AC/DC XVC4B БЕТКІ SFTK2 БЕТКЗ SFTK4 SFTKS 
Steady, Flashing with Buzzer 100 to 240V AC XVCAM 34D594 — 34D604 — — 
60mm Diameter, Base Mounting 
Steady 24V AC/DC XVC6B == — 5FTN5 = 5FTN7 
Steady 100 to 240V AC XVC6M 34D585 — 34D592 — — 
Steady, Flashing with Buzzer 24V AC/DC XVC6B 5FTN8 5FTN9 5FTPO БЕТРІ 5FTP2 
- Steady, Flashing with Buzzer 100 to 240V AC XVC6M 34D590 — 34D601 — 34D613 
60mm Diameter, Support Tube Mounting 
Steady 24V AC/DC XVC6B — — БЕТІ5 БЕТІ 6 БЕТІ 7 
Steady 100 to 240V AC XVC6M 34D588 — 34D597 34D603 — 
Steady, Flashing with Buzzer 24V AC/DC XVC6B — 5FTL9 SFTNO 5FTN1 5FTN2 
Steady, Flashing with Buzzer 100 to 240V AC XVC6M 34D595 — 34D605 34D610 — 
100mm Diameter, Base Mounting 
Steady, Flashing 100 to 240V AC XVC1M — — 34D619 — 34D623 
Description Item No. 
Accessories 
Die-Cast Mounting Base For Pole-Mount Style 40mm Tower Light 5FTL1 
Die-Cast Mounting Base For Pole-Mount Style 60mm Tower Light БЕТРЗ 
Stamped Metal Plate For Base-Mount Style 60mm Tower Light 5FTP4 
! 
70mm Nonstackable 70mm Stackable 60mm Audible Side Entry for Cable Only Rear Conduit Adapter 
Illuminated Beacon w/Base Lens Unit Sounder 6HM29 6HM23 
6HMSS 6HM33 30EF30 
А Schneider m. 
Illuminated Beacons, 60 and 70mm Diameter electric 


Highly visible 360° beacons provide instant communication within work groups and across factory floors, enabling factory personnel to monitor and 
control production quality in large automated areas. NEMA 1, 4X, 12, and IP65. For indoor use only. UL Listed, CE and CSA Certified. 


AMBER/ 
Mfr. RED ORANGE YELLOW GREEN BLUE CLEAR/WHITE 
Description Voltage Model Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
60mm Stackable Lens Units without Base or Cover 
Steady w/Lamp 24V AC/DC XVUC2 30EF24 30EF25 — 30EF23 30EF26 30EF27 
Flashing, Steady, Blinking, Rotating, 
ЖЕН Cole Limp 9 9 24V AC/DC XVUC29 30EF28 30EF28 30EF28 30EF28 30EF28 30EF28 
70mm Nonstackable Illuminated Beacons with Base 
Strobe w/Lamp 24V AC/DC XVBL8B 6KX89 5GAD9 5GAE2 — 5GAEO 5GAE1 
Strobe w/Lamp 120V AC XVBL8G 6KX95 6KX62 6KX98 — 6KX96 6KX97 
Steady w/o Lamp 250V AC/DC XVBL3 6HM55 6HM56 6HM59 6HM54 6HM57 6HM58 
Flashing w/o Lamp 24V AC/24 to 48V DC XVBL4B 6KX77 6KX78 6KX81 6KX76 6KX79 — 
Flashing w/o Lamp 48 to 230V AC XVBL4M — — 6KX87 — — — 
70mm Stackable Lens Units without Base or Cover 
Steady w/Lamp 240V AC XVBC3 6HM32 6HM33 6HM36 6HM31 6HM34 6HM35 
Flashing w/o Lamp 48V AC/DC XVBC4B 6HM38 — 6HM42 6HM37 6HM40 — 
Flashing w/o Lamp 240V AC XVBC4M 6HM44 6HM45 — — 6HM46 — 
LED Lamps for 70mm Beacons 
Steady 24V AC/24N DC DL1BDB 6HJ97 = 6HJ99 — — — 
Steady 120V AC DL1BDG 6HK03 — 6HK05 6HK02 6HK04 6HK01 
Flashing 24V AC/24N DC DL1BKB — — = = — 3XB56 
Mfr. Item 
Audite Sound Description Model No. Description Modal [^ 
udible Sounders — - 
60 mm, 24V AC/DC, 85 dB, Black XVUC9S 30EF29 да Рав ама E mers 
60 mm, 24V AC/DC, 85 dB, Silver XVUC9SQ 30EF30 70mm ‘Accessories 
70mm, 12 to 48VAC/DC, 90 dB Nonadjustable XVBC9B 6HM52 Side Entry for Cable Only XVBC14 6HM29 
zomm, 120 to 230VAC, 70-90 dB Adjustable XVBC9M 6HM53 Rear Conduit Adapter XVBCOO 6HM23 
60mm Accessories Stackable Base and Cover for Component Lenses XVBC21 6HM30 
Body Extender, Black | XVUCO20 З0ЕГІ6 Beacon Support Base, 297Н, Black Aluminum XVBZ02 1CNP2 
Tower Body, Black, 3 1964 in Н, 24VAC/DC XVUC21B 30EF18 12V 24ү 48V 120V 230V 
Tower Body, Silver, 3 1964 in Н, 24VAC/DC XVUC21BQ 30EF19 
Tower Body, Black, 5 ®%s in Н, 100-240VAC, NPN XVUC21M 30EF20 Wins ІНІСІ КІР 
Tower Body, Black, 5 °з in Н, 100-240VAC, PNP XVUC21MP 30EF21 Incandescent Lamps for 50, 60, or 70mm, T6 Lamp Shape, LumaPro Brand 
Mounting Plate, Black XVUZ01 30EF31 5W жез AVCW7 — = pem 
Mounting Plate, Silver XVUZO1Q 30EF32 7W 4VCXi | 4VCW6 | 4VCW8 | 4VCWO | 4VCX2 
Fixing Plate, Black XVUZ02 30EF33 10W 4VCX6 4VCX3 AVCX4 4VCX5 4VCX7 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Sensors 


5JV43 


20RD69 


omnon 


э 
4A339 
Sensors INDUSTRIAL AUTOMATION 


Photoelectric and Fiber Optic Sensors 


THROUGH 
RETROREFLECTIVE DIFFUSE BEAM SET 
Photoelectric Output Max. Max. Max. Max. 
Power Foot- Operating Circuit Load Sensing ltem Sensing ltem | Sensing Item 
Width Height Depth Requirement notes Mode Type Current Brand Distance Мо. Distance Мо. Distance Мо. 
Cylindrical Photoelectric Sensors 
18mm 18mm --  24to240VACDC -- Light On Solid State Relay, SPST 200 mA Telemecanique | 3.0m — 5JV46 = = 20.0 т 5JV44 
18 тт 45 тт = 5 to 30V DC 4,5 Selectable Light On/Dark On NPN 100 mA Omron = = 100 тт 20RD60 20.0 т 20RD59 
18 тт 18 тт — . 24 10 240V AC/DC  — Dark On Solid State Relay, SPST 200 mA Telemecanique |  — = = E 20.0m 5JV43 
18mm 18mm = 24 to 240V AC/DC 4 Dark On Solid State Relay, SPST 200 mA Telemecanique | 3.0m 5ЈМ45 — — — — 
18mm 45mm = 5 to 30V DC — Selectable Light On/Dark On PNP 100 mA Omron = — 100 тт 208065 | 100 mm 20RD63 
18 тт 45mm - 5 to 30V DC — Selectable Light On/Dark On PNP 100 mA Omron = E 100 тт 208066 | 100 mm 20RD64 
18mm 45mm = 10 to 30V DC — Selectable Light On/Dark On NPN 100 mA Omron = — — = 100 mm 20RD69 
18mm 45mm = 5 to 30V DC — Selectable Light On/Dark On NPN 100 mA Omron — = 100 mm 208070 == = 
Fiber Optic 
6-Ft. Fiber Optic Sensor Cable Omron = = = 4A339 — 44340 
Rectangular Photoelectric Sensors — E 3 ЕУ? f Б б 
10 тт 30 тт 20 тт 12 to 24V DC 4 Selectable Light On/Dark On NPN 100 mA Omron 500 mm 10039 100 тт 10040 15m 10038 
10mm 30mm 20 тт 12 їо 24V DC 4 Selectable Light On/Dark On PNP 100 mA Omron 100 тт 10044 200 тт 10047 15 т 10045 
23mm 20mm 50 тт 10 to 30V DC 3,4 Selectable Light On/Dark On NPN/PNP 100 mA Omron — = 700 тт 4А334 30m 60770 
23mm 20mm 57 тт 10 to 30V DC 3,4 Selectable Light On/Dark On NPN/PNP 100 mA Omron = — 700 тт 66769 30m  6C771 
23mm 20mm 50mm 10to30V DC 2,94 Selectable Light On/Dark On NPN/PNP 100 mA Omron 3m  4A335 500тт 2UUK9 = = 
89mm 185mm 64mm 4210240/ m 1,3,7,8,9 Selectable Light On/Dark On DPDT 10A Omron 10m 2А183 Em = EIE 


Footnotes: 1—Reflector included. 2—Polarized. 3—NEMA 4X. 4—Prewired with 6.5 ft. of cable. 5—NEMA 4. 6—On-delay, Off-delay, 1-shot 0.1-5 seconds. 7—Conduit connection. 
8—Opaque objects only. 9—Sensitivity adjustment. 


Sensors 
" TM А 4AJ36 
Osisense"" Photoelectric Sensors 
= LED status indicator 33 
= NEMA rated 4X MEE 
= Smaller, compact body saves machine space 
Multimode sensor adapts to numerous sensing applications with 
the touch of a button. M12 and Mini-connector cables are sold 
separately at Grainger.com®. UL Listed; CSA and CE Certified. 
Max. CONNECTION TYPE 
Sensing Circuit Sensing Power Max. Load Mfr. Electrical Item Electrical Item 
Method Type Distance Requirement Current Model Connection No. Connection No. 
Cylindrical, 18 mm Diameter 
NC, NPN 800 mm 12 to 24V DC 100 mA XUB5ANBN 2m Cable 32J331 4-Pin M12 Male Connector | 320339 
Diffuse NC, PNP 800 mm 12 to 24V DC 100 mA XUB5APBN 2m Cable 32,333 4-Pin M12 Male Connector | 321341 
NPN 800 mm 12 to 24V DC 100 mA XUBSANAN 2m Cable 32J330 4-Pin M12 Male Connector 32,338 
PNP 800 mm 12 to 24V DC 100 mA XUB5APAN 2m Cable 32J332 4-Pin M12 Male Connector 32,340 
NC, NPN 30m 12 to 24V DC 100 mA XUB9ANBN 2m Cable 32J327 4-Pin M12 Male Connector 32,335 
Retroréflactive NC, PNP 30m 12 to 24V DC 100 mA XUB9APBN = = 4-Ріп M12 Male Connector 321337 
NPN 3.0m 12 to 24V DC 100 mA XUB9ANAN 2m Cable 321326 4-Pin M12 Male Connector 321334 
PNP 30m 12 to 24V DC 100 mA XUB9APAN 2m Cable 321328 4-Pin M12 Male Connector 321336 
Rectangular 
Multimode NO/NC, NPN/PNP 60m 12 to 24V DC 100 mA XUXOAKSA | Screw Terminal — 4AJ29 4-Pin M12 Male Connector 4AJ36 
NO/NC, Relay 60m 24 to 240V AC/DC 3,000 mA XUXOARCT | Screw Terminal — 4A446 — — 
ч Transmitter 60m 12 to 24V DC — XUXOAKSAT | Screw Terminal — 4AJ32 4-Pin M12 Male Connector 4AJ41 
Through Beam Transmitter Transmitter 60m 2410 2407 АС/ОС  3,000mA XUXOARCTI | Screw Terminal 4AJ48 = = 
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Sensors Details on page A1. 
2-METER | 4-РІМ 
Comet Thru-Beam қ SUP a iiai 526 PABLE MICRO 
H i ower ТЕСШ ах. Loa! ensing em ет 
Magomet Wna Cable Description Requirement Type Current Distance — Dia. No. No. 
hd Cylindrical Photoelectric Sensor 
Diffuse 
Come 1010 30V DC NPN/PNP 250mA 610mm 18mm [2XCDi |2ХС03 
Come 10 to 30V DC NPN/PNP 250 тА 100mm 18mm |2XCD9 |2ХСЕ? 
Come 10 to 30V DC NPN/PNP 250 ТА 50mm 18mm | 2Х06Е4 |2ХСЕб 
Come 2010264V АС/15 to 30VDC NPN  300mA 100mm 18mm |2XCD8 |2ХСЕІ 
Come 2010 264V АС/15 10 30VDC NPN  300mA 50mm 18mm |2XCE3  |2XCES 
Come 20 to 264V АС/1510 30VDC NPN  300mA 610mm 18mm | 2XCC9  |2XCD2 
M Series Comet, 90° View 10 to 30V DC NPN/PNP 250 тА 610mm 18mm 05 2XCD7 
d Comet, 90° View 10 to 30V DC NPN/PNP 250mA 50mm 18mm |2XCEB  |2XCFi 
Retro-Reflective, Comet, 90* View 10 to 30V DC NPN/PNP 250mA 100mm 18тт | 2ХСЕБ |2XCF3 
Background — Comet, 90° View 2010 264V AC/15to 30V DG. NPN 300 тА — 50mm 18mm |2XCE7 |2ХСЕ9 
Rejection with Cable Comet, 90° View 2010 264V AC/15 to 30VDC NPN 300 тА 100mm 18mm | 2XCF4 |2XCF2 
2XDL4 Enhanced 50 Series Comet, 90° View 2010 264V AC/15to 30V DC NPN  300mA 610mm 18mm |2XCD4 |2XCD6 
Я А SM, Dark Оп 10 to 30V DC NPN/PNP 100mA 50mm 18mm | 2Х018  |2XDL9 
Polarized Retro-Reflective суутат Оп 1010 30V DC NPN/PNP 100 mA 100 mm 18mm |2XDN7 |2XDN8 
AG) with 4-Pin Micro SM. Dark On 1010 30V DC NPN/PNP 100 mA 200mm 18mm |2XDRS |2XDR6 
= 2XCK1 SM,DarkOn — 1810264V AC/1810 50V DO NPN 200mA 50mm 18mm |2XDL4  |2XDL5 
Photoelectric Sensors SM, ратк Оп — 18 10 2641 AC/18 to 50V 006 NPN 200mA 100mm 18mm | 2ХОМЗ | 2XDN4 
SM, Dark Оп 1810 264V АС/1810 50VDC NPN — 200mA 200mm 8mm |2XDRi |2XDR2 
ifi t SM, Light On 10 to 30V DC NPN/PNP 100mA 50mm 18mm |2XDNi |2XDN2 
bee beca pes Rae iaces SM, Light On 10 to 30V DC NPN/PNP 100mA 100mm 8mm |2Х0М9 |2XDP1 
SM, Light On 10 to 30V DC NPN/PNP 100mA 200mm 18mm |2XDR7 |2XDR8 
» Solid-state AC/DC models retroreflective 2XCG3 are CSA and SM, Fam ИП 18 0 2047 АР 0 RU БЕ NEN 20 mA ЕЛШІ 18 тт 2016 2017 
rated for 300mA; DC-only CE Certified. SM TERR 9 2 m ШІ іш 
.LightOn 1810 264V АС/18 10 50V DC NPN 200тА 200mm 18mm |2XDR3 |2XDR4 
models rated for 250тА ENHANCED 50 SERIES Retroreflective 
f а Сотеї 10 to 30V DC NPN/PNP 250mA 45m 18 тт |2Х064 |2ХС66 
ШЫ 2. » Light/dark operation Comet 10 to 30V DC NPN/PNP 250mA 76m 18mm | 2XCH3  |2XCH5 
» Light/dark operation = Temp. range: -13° to 151°F Comet 2010264/ АС/15 10 30V DC — NPN 300тА 76m 18 тт | 2XCH2 2Х0Н4 
= Temp. range: -4? to : Comet .  ?0to264V АС/15 to 30V ОС NPN 500тА 45m 18тт 2Х065 2Х005 
158*F thru-beam source Fully potted construction for use Comet, 90° View 10 to 30V DC NPN/PNP 250тА 4.5m 18mm |2XCH7 |2ХСН9 
ІЛЕ ЭШТЕ. PER in areas subject to washdown, Comet, 90° View 15 to 30V DC NPN/PNP 250 mA 3.0m 18тт 2Х068 |2XCHÍ 
А Я ‚ апа ; Seded : Comet, 90° View 2010 264V АСЛ1510 30VDC_ NPN 300mA 3.0m 18mm |2XCG7  |2XC69 
2XCA2. and -13° to 151°F high shock, or high vibration. High ~Comet, 90° View 20 to 264V AC/15 to 30VDC_ NPN 300mA__4.5m 18mm |2XCH6  |2XCH8 
for 2XGAS t 2XCAT optical performance, Adjustable шп cv EE uy PE Пт fan dm ШИ ш 
= Temp. range: -40° to gain pots allow precise adjust- SM, Light On 10 fo 30V DC NPNPNP 100mA —30m 8mm |2XDP8 | 2XDP9 
158*F all others ment. CSA, CE, and UL 508 SM, Light On ^ 1810264V АС/18 to 50V DO МРМ 200mA — 30m 18mm 2XDP4 | 2Х0Р5 
Certified. Cylindrical Photoelectric Sensor Receiver 
3 Through Beam Receiver 
Industry-standard 18mm threaded SM SERIES Comet 1010 30V DC NPN/PNP 250mA 240m 18mm | 2XCA9 |2XCC2 
flat tubular body can be mounted bs ОСЕ Comet 2010264V ACS to 30VDC NPN  300mA 240m 18 тт |2XCA8  |2XCCi 
Мез цагт against MEET SE EE 2 mg 
me Я ,LIg n 0 т, От mm 
any flat surface. Visible sensing — " Threaded barrel (йн Photoelectric Sensor Transmitter 
beam simplifies setup and align- = 18mm lens snout Through Beam Transmitter 7 
ment Sold рориећале housing = Miniature sze fts Ss ome A ror I гаса ШЕ TAE 
pus А omet 0 0 тА Transmitter 18 mm 
is highly resistant to shock and small spaces SM 10 to 30V DC NPN/PNP 100 mA Transmitter 18 mm | 2XDT4 — | 2XDT5 
vibration. Adaptable modulation = Temp. range: -13° to 151°F Pistaslectis Sensor 
ET А А іш ІПизе 
circuit protects against crosstalk. Visible sensing beam simplifies Enhanced 50 1016 40V DG NPN/PNP 250mA 3m 46 mm | 2XCF8 2XCG2 
iecti setup and alignment. TargetLock™ . Enhanced 50 24 їо 240V АС/Т2 їо 240V DC SPD 3A 3m 46 mm |2XCF7  |2XCF9 
Background rejection models р са arg Enhanced 50 2410 240V AC/12 to 240V DC SSR SPST 300 mA 3m 46mm |2XCF6 |2ХСб1 
reliably detect targets regardless ensures reliable operation. LEDS -Retroretlective 
of color, reflectance, contrast, indicate output/power/TargetLock. E hanced 50 t 0 ao Ш mE 0 mA Е т 46 mm Е ax 
and surface shape. UL and C-UL M. A m m mm 
Enhanced 50 2410 240V AC/12 to 240V DC SSR SPST 300mA 4.9m 46mm | 2ХСЈ7 |2XCK2 
Listed and CE Certified, except UL Enhanced 50 2410240/ AC/12 to 240V DC SPD 3A 49m  46mm|2XCJ8 |2XCK1 T 
Enhanced50 2410 240V AC/12 to 240VDCSSR SPST 300mA — 9m 46mm |2XCJi |2XCJ5 
Description nom Enhanced 50 ч 24 to 240V АС/1210240/00 SPD 3A 9m  46mm|2XCJ2 |2XCJ4 f 
Y - rough Beam Receiver 
Accessories 
е ; Enhanced 50 10 to 40V DC NPN/PNP 250mA 152m 46 тт [|2XCC5  |2XCC8 
For Use With Enhanced 30, Omm Photoelectric Sensors "m Enhanced 50 24 to 240V AC/12 to 240V DC SPD ЗА . 152m 46 тт | 2ХСС4 | 2XCC6 
Nickel-Plated Tall Right Angle Mounting Bracket 2Х6К5--- enhanced 50 24 to 240V AC/T2 to 240V DCSSR SPST S00 mA 152m Аб тт |2Х068 |2Х007 
т т т rough Beam Transmitter 
pate Pal Sw vel Mounting Bracket - 2XCK6 -Enhanced 50 1010 40V DC — = m 46 mm | 2Х044 |?ХСАТ 
Plastic Ball Swivel Mounting Bracket 2XDG3 Enhanced 50 24 to 240V AC/12to 240V DC — — 152m 46 тт | 2ХСАЗ 2ХСА5 
Aluminum Right Angle Mounting Bracket 2XCK7 Enhanced 50 ^ 24t0240V AC/12to 240VDC — — = 152m  46mm| — 2XCA6 
Aluminum Flat Mounting Bracket 2XCK8 1 5-pin micro style connector. 
à | 
Вейесіо rs Sensors E:T*N ihi efecto 
CORNER CUBE REFLECTORS 


Retroreflector prisms return a beam in the same direction it came from—even if the reflector and the source are skewed—for a 
high degree of reliability. For use with retroreflective photoelectric sensors. The only reflective surface that works with polarized 
photoelectric sensors. Select reflector smaller than your target. 


Mounting Luminance Мах. Mfr. Item 
Item Shape Color Material Hole Factor Temp. Ша. 1 М D Brand Model No. 

For Use With Polarized Retroreflective Photoelectric Sensors 
Corner Cube Rectangular Amber Acrylic — 4000X 150?F -- 325in 15in — Telemecanique  RF13 58319 
Reflector Rectangular Black/Silver Acrylic Right/Left —6000X {50°F = iam 1Ліп = elemecanique XUZC24 58151 
Square Black/Silver Acrylic Right/Left 6000Х 150°F — Zh 2 in = Telemecanique —XUZC50 5В150 
Round Silver — Acrylic — Center 4000X 150°F Зп — = = elemecanique — RF30 58317 
Flat Reflector Round Silver Acrylic — Center 4000X 50°F 2in — — — Telemecanique | RF20 58318 
Round Silver Actylic — 4000X 150^F in — — -- elemecanique ВЕ10 58320 
Round Silver Plastic — Center 3000X 158°F 3in — = 0.125 in Eaton ЕБ1КВ84 2XCK9 
Reflective Tape Rectangular Silver Paper = 2000X 14044:  — 39іп 0.9063in 0.0156in Telemecanique XUZB11 20601 
Pe -Reci angular Silver Paper — 2000X 140?F  — 19біп 0.9063 in 0.0156in Telemecanique XUZB15 20602 

For Use With Retroreflective Sensors 
Round White/clear Plastic — — 140°F 1in — = 0.1875 in ifm £20003 351436 
Flat Reflector Round White/clear Plastic — E 140?F 15in — = 0.1875 in ifm E20004 351437 
Round White/clear Plastic — Center = 14044 зп — = 0.3125 in ifm E20005 351438 
Rectangular White Paper — 200X 2004: — 12in  3in 0.0156 in Telemecanique RF7590 20М/09 
Reflective Tape Rectangular White Paper — 670X HF -- 121  3in 0.0156 in Telemecanique — RF3930  2CW08 
Rectangular White Paper — 900X 175*F --  12in 2 0.0156 in Telemecanique — RF7610  2CW10 
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ELECTRICAL 
Sensors 


18mm Diameter Photoelectric Sensors 


= Long sensing ranges = Visible red light enables easy setup 
Max. Photoelectric Max. 
Sensing Power Circuit Load Operating Sensing Mfr. Item 
Method Requirement Type — Current Mode Distance Model No. 
3-Pin % in Male Connector 
Diffuse 20 to 250V AC/DC АС 180 тА Light On 600mm (000035 351392 
Diffuse 20 to 250V AC/DC АС 180 mA Dark On 600 mm 060041 357393 
Retroreflective 20 to 250V AC/DC АС 180тА Light On 30m 000044 351394 
Retroreflective 20 to 250V AC/DC АС 180тА Dark On 3.0m 000033 351395 
hrough Beam Receiver 20 to 250V AC/DC АС 180тА Light On 15.0m 000031 351396 
hrough Beam Receiver 20 to 250V AC/DC АС 180тА Dark On 15.0m 000039 351397 
hrough Beam Transmitter 20 їо 250V AC/DC АС — Light On Transmitter 000030 357398 
4-Ріп M12 Male Connector 
Diffuse 10 to 36V DC PNP 200 mA Selectable Light On/Dark On 300 mm — OGH500 357399 
Diffuse 10 to 36V DC NPN — 200 mA Selectable Light On/Dark On 300 mm (00Н502 351401 
Retroreflective 10 to 36V DC PNP 200 mA Selectable Light On/Dark On — 5.0m OGP500 357402 
Retroreflective 10 to 36V DC NPN — 200 mA Selectable Light On/DarkOn — 5.0m OGP503 35T403 
hrough Beam Receiver 10 to 36V DC PNP X 200 mA Selectable Light On/Dark On — 25.0 m OGE500 357404 
hrough Beam Receiver 10 to 36V DC NPN 200 mA Selectable Light On/Dark On 25.0 m OGE503 351405 
hrough Beam Transmitter 10to36VDC  NPN/PNP -- Selectable Light On/Dark On Transmitter 005500 351406 
Mounting Brackets 
Die Cast Zinc Short Swivel Bracket, For Use With 18mm dia Series Photoelectric Sensors Е20718 357434 
Stainless Steel Short Swivel Bracket, For Use With 18mm dia Series Photoelectric Sensors E20870 35Т435 
Rectangular Photoelectric Sensors @. 
ifm efector 
» Max. load rating: 200mA 
Output Photoelectric Max. 
Sensing Power Circuit Operating Sensing Mfr. Item 
Method Requirement Type Mode Distance — Model No. 
Right Angle, 4-Pin M12 Male Connector 
Diffuse 10 to 30V DC PNP Light On 100mm  OGH280 351414 
Diffuse 10 to 30V DC NPN Light On 100mm (00Н282 351415 
Diffuse 10 to 30V DC PNP Light On 200mm  OGH281 351416 
Diffuse 10 to 30V DC NPN Light On 200mm (00Н283: 351417 
Diffuse 10 to 30V DC PNP Selectable Light On/Dark On 200 mm 069580 357418 
Diffuse 10 to 30V DC NPN Selectable Light On/Dark On 200 mm (00Н581 357419 
Retroreflective 10 to 30V DC PNP Dark On 4m OGP280 357420 
Retroreflective 10 to 30V DC PNP Light On 4m OGP281 35Т421 
Retroreflective 10 to 30V DC NPN Dark On 4m OGP282 357422 
Through Beam Receiver 10 to 30V DC PNP Dark On 20m OGE280 357423 
Through Beam Receiver 10 to 30V DC РМР Light Оп 20 т OGE281 351424 
Through Beam Receiver 10 to 30V DC NPN Dark On 20m OGE282 351425 
Through Beam Transmitter 10 їо 30У 0С Transmitter — Selectable Light On/Dark On 20m 005280 357426 
Rectangular, 4-Ріп M12 Male Connector 
Diffuse 10 to 36V DC PNP Selectable Light On/Dark On — 1.8m O5H500 357427 
Diffuse 10 to 36V DC NPN Selectable Light On/DarkOn — 1.8m O5H504 357428 
Retroreflective 10 to 36V DC PNP Selectable Light On/Dark On 10m 05Р500 351429 
Retroreflective 10 to 36V DC NPN Selectable Light On/Dark On 10m 05Р507 351430 
Through Beam Receiver 10 to 36V DC PNP Selectable Light On/Dark On 25 m 05Е500 351431 
Through Beam Receiver 10 to 36V DC NPN Selectable Light On/Dark On 25 т 05Е502 351432 
Through Beam Transmitter 10to36VDC ^ Transmitter ‘Selectable Light On/Dark On 25m 055500 351433 
Mounting Bracket 
For Use With O5 Series Photoelectric Sensors E21087 351439 
Prox. Prox. Sensor Max. 
Sensor Prox. Sensor Output Detecting Output Prox. Sensor Case Mfr. Шет 
Dia. Power Reqd. Circuit Type Distance Mode Elec. Connection Material Model Мо. 
Cylindrical Proximity Sensor 
18 mm 10 to 36V DC 3 Wire PNP 12mm  NO/NC  4Pin M12 Connector PB KG5066 35T516 
18 mm 20 to 250V AC/DC 2 Wire 8mm NO 2m Cable PB KG0009 35T522 
18 mm 20 to 250V AC/DC 2 Wire 8mm NC 2m Cable PB KG0010 35T523 
18 mm 20 to 250V AC/DC 2 Wire 12mm  NO/NC 2 Pin % in UNF Connector PB KG0016 35T529 
30mm 10to36V DC 3 Wire NPN 15mm МО/МС 2m Cable PBT КІ5208 35T518 
30 mm 10 to 36V DC 3 Wire PNP 15mm МО/МС 2m Cable PB КІ5207 351517 
30 mm 10 їо 36V DC 3Wire PNP/NPN 20mm  NO/NC X 4Pin M12 Connector PB КІ5082 3571519 


30 тт 10 їо 36V DC  3Wire PNP/NPN 8mm . NO/NC X 4Pin M12 Connector —316L Stainless Steel КІ5084 357520 
30 mm 10 їо 36V DC  3Wire PNP/NPN 15 тт  NO/NC АРіп M12 Connector —316L Stainless Steel КІ5086 301521 


30 тт 20 to 250V AC/DC 2 Wire 15 mm NO 2m Cable 
30 тт 20 їо 250V AC/DC 2 Wire 15 mm NC 2m Cable 
30mm 201025000) омуте 20mm — NO/NC 2 Pin v іп UNF Connector 
Rectangular Proximity Sensor 
— o 30V DC PNP 12.0 тт NO/NC M12 Connector 
= 17 o 30V DC PNP/NPN 12.0 mm МО/МС 2m Cable 
— 10 to 30V DC PNP/NPN 12.0 mm NO/NC M8 Connector 


= 24 to 240V AC/DC PNP/NPN 60.0 mm МО/МС 74-16 UN Connector 
Rectangular Froximity Sensor Accessories 
Fixing Strap, Set of 5 
Mounting Adapter 


М8, M12, and 2" Cordsets 


= Female connector to flying leads 


PB 
PB 


PB 


PB 
PB 
PBT 
PPE 


Deliver high quality and excellent value. No. of End1 Jacket Max. 
Designed with a lock-in-place coupling nut Cond, Thread — Color Voltage 
that secures the cordset to a quick disconnect 3 7720 Yellow 300 V AC, 300 V 01357482 | 351483 


sensor and resists high levels of shock and 
vibration. High-flex, PUR-jacketed cable is rated 
to over 5 million flex cycles. Features a special 
insert that acts as a mechanical end-stop 
preventing damage to the O-ring. Designed to 
resist harsh conditions in industrial automation 
and oils and coolants. Silicon and halogen free. 


M12 Orange 250 V AC, 


300 V DC 


300 V DC 


КІ0202 351524 
КІ0203 351525 


КІ0054 35Т530 


KQ6005 357528 
KQ6001 357526 
KQ6003 357527 
KD3500 351533 


E10880 357532 
E12153 357531 


e ifm efector 


CABLE LENGTH 


2m 5m 10m 
Item | Item | Item 
No. No. No. 


Black — 50V AC, 60 V DC |351466|351467,  — 
M8 Black 50 VAC, 60 VDC |351470|35T471| — 
M12 Black 250 V AC, 300 V DC|351474) 351475 | — 
— 351478 | 351479 


7-20 Yellow 300 V AC, 300 V 0С/35Т484 357485 — 

M8 Black 50V AC,60V DC |35T468|35T469| — 
M8 . Black 50V AC, 60 V DC |351472|391473| — 
M12 Black 250V AC, 300 V 0С/35Т476 357477] — 


M12 Orange 250V AC, — 351480 351481 


& ifm efector 


Designed and tested to withstand industrial 
automation applications. Integrated microprocessor- 
based electronics offer high performance and are 
completely sealed in compact housings. Background 
suppression versions reliably differentiate between 
target and background regardless of background 
color. Reliable position detection in conveying, 
material handling, packaging, and automotive 
applications. 


35T399 


357392 
RIGHT ANGLE that eliminates false trig- 
= Max. range: 65-ft. gers from shiny targets 


= AC version has 2 wires and a 13 ft. range with 
for quick installation а 80mm dia. reflector. 


= 18mm dia. Metal body. 
mounting thread RECTANGULAR 

Cube sensor occu- = Max. range: 82-ft. 

pies less space than » Rugged housing 


traditional tubular 
sensors and is ideal 

for applications with 
limited mounting space. 
Polarized retro-reflective mechanical damage in 
models contain a filter applications. 


35T420 


Connector rotates 270? 
for versatile mount- 

ing options. Protective 
metal frame withstands 


Capacitive 
Proximity Sensors e- 


Ideal for noncontact detection of nonmetallic 
targets. NEMA IP67. 


35T529 


35T526 


35T466 


35T468 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 275 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. = 


Sensors Details on page A1. = | 
Telemecani lindrical 
elemecanique Cylindrica 
Inductive Proximity Sensors Suus 
= Temp. range: -13? to NEMA 4X rated. UL Listed, CSA and CE Certified, 

Unshielded, Shielded, Food and Beverage 158? F; except food and RoHS compliant. 
Brass Case Brass Case Unshielded, Plastic Case — beverage, -13° to 185?F Food and beverage sensors are rated IP69K for 
TEWJ3 1EVL6 1EWXS high-pressure, high-temp. washdown applications. 
8 mm Dia. 12 mm Dia. 18 mm Dia. 30 mm Dia. 
Prox. Sensor Max. Max. Max. Max. 
Prox. Sensor Output Output Prox. Sensor Detecting Item Detecting Item Detecting Item Detecting Item 
Power Reqd. Circuit Type Mode Elec. Connection Distance No. Distance No. Distance No. Distance No. 

XS6 Series, Shielded, Nickel Plated Brass Case, Long Barrel, Increased Range 

24 to 240V AC/DC 2 Wire NO 2m Cable = = 4mm 1ЕХЈ5 8 тт 1EXK3 15 mm 1EXL1 

24 to 240V AC/DC 2 Wire NO З Pin 7-20 UNF Male Connector — — 4mm 1EXJ6 8 mm 4AJ18 15 mm 1EXL2 

24 to 240V AC/DC 2 Wire NC 2m Cable = = 4mm 1EXJ7 8mm 1ЕХК4 15 mm 1EXL3 

24 to 240V AC/DC 2 Wire NC 3 Pin 12-20 UNF Male Connector — = — — 8mm 1EXK5 — — 

12 to 48V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable 25mm 1EXJ2 4mm 1bEXJ8 8mm 1EXK6 15 mm 1ЕХІ4 
1210 48V DC 3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector 2.5 mm 1EXJ3 4mm 1ЕХ/9 8 mm 1EXK7 15 mm 1EXL5 
12 to 48V DC 3 Wire PNP NO 2m Cable 2.5mm 1ЕХМ5 4mm ТЕХК1 8 тт 1EXK8 15 mm 1EXL6 
12 to 48V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector 2.5 mm 1EXN6 4 mm 1EXK2 8 mm 1EXK9 = = 
XS5 Series, Shielded, Nickel Plated Brass Case, Short Barrel, Standard Range 
24 to 240V AC/DC 2 Wire NO 2m Cable = — 2mm 30UH36 5mm 30UH42 10 mm 30UH48 
12 to 48V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector = — 2mm 30UH40 = = 10mm 30UH50 
12 to 24V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable 1.5 mm 1WVN6 2mm 1WVN9 5mm 1WVP3 10 mm 1WVP6 
12 to 24V DC 3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector 1.5 mm 321323 2mm 1EXH6 5mm 1EXH8 10 mm 1WVP9 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 2m Cable 15mm 1WVN7 2mm TWVP1 5mm TWVP4 10 mm TWVP7 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector 1.5 mm 32J324 2mm 1EXH7 5mm 1WVP8 10 mm 32J325 
XS2 Series, Unshielded, Nickel Plated Brass Case 
12 to 24V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable 2mm 1EVZ2 4mm 1EWC8 8mm 1EWH4 15mm 1EWL9 
12 to 24V DC 3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector — — — - 8mm TEWH6 15mm TEWN2 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 2m Cable 2.5 mm 1EWA1 4mm 1EWD7 8mm TEWJ3 15 mm 1EWN8 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector 2.5 mm TEWA3 4mm TEWDS 8mm TEWJS — — 
x ERES Shielded, Nickel Plated Brass Case 
o 24V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable 1.5 mm 1EVJ2 2mm TEVL4 — — 10 mm 1EVT6 
Т o 24V DC 3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector 1.5 mm 1bEVJ4 2mm 1EVL6 5mm 1EVP7 — = 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 2m Cable 15mm TEVK1 2mm 1EVN3 = — 10 mm 1EVUS 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector 1.5mm 1EVK3 2mm TEVNS 5mm 1EVR6 10 mm 1bEVU7 

Food and Beverage Sensors, XS2 Series, Unshielded, Plastic Case 

24 to 240V AC/DC 2 Wire NO 2m Cab! = — — 12 mm 1EWY8 22mm 1EWZ3 

24 to 240V AC/DC 2 Wire NO 3 Pin 12-20 UNF Male Connector = = = 12mm TEWZ2 22 mm TEWZ6 

12 to 24V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable = — 7mm 1ЕМ/Х5 12 тт TEWX9 22 тт TEWY4 
12 to 24V DC 3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector == = 7 mm TEWX8 12 mm 1ЕМҮЗ 22 mm TEWY7 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 2m Cable = = 7mm 1bEWV2 12mm 1bEWV6 22 mm 1bEWX1 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector — — 7 mm TEWVS 12 mm TEWV9 22mm TEWX4 

Food and Beverage Sensors, XS2 Series, Unshielded, 316L Stainless Steel Case 

24 to 240V AC/D 2 Wire NO 2m Cable = = = = 12 mm 1EWU3 22 mm 1EWU7 

24 to 240V AC/DC 2 Wire NO З Pin 7-20 UNF Male Connector = = = 12 mm ШЕШІ 22 mm 1bEWV1 

12 to 24V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable — — 7mm 1bEWRS 12 тт 1EWT4 22mm 1EWT8 
12 to 24V DC 3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector — = 7 mm 1EWT3 12 mm 1EWT7 22 mm 1EWU2 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 2m Cable — — 7 mm 1EWP6 12 mm 1EWR1 22 mm 1bEWRS 
12 to 24V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector — — 7 mm 1bEWP9 12 mm ЛЕМІВ4 22 тт 1EWR8 
4 ys 12 mm Dia. 18 mm Dia. 30 mm Dia. 8 mm Dia. 
е. Prox. Sensor Max. Max. Max. Max. 
Prox. Sensor Output Output Prox. Sensor Detecting Item Detecting Item Detecting Item Detecting Item 
Power Reqd. Circuit Type Mode Elec. Connection Distance Мо. Distance Мо. Distance Мо. Distance Мо. 
iProx®, Unshielded 
20 to 132VAC — 2Wire NO 2m Cable 10mm 2XDJ2 18mm 2XDK3 29mm  2XDK9 — — 
18mm 30mm 20 to 132V AC 2 Wire NO З Pin Micro AC Connector) 10 mm  2XDJ1 18mm 2XDK2 29mm  2XDK8 — = 
2XCT1 2XCUA 6to 48V DC Programmable М0 2m Cable 10mm 2Х0/3 16mm  2XDJ9 29mm  2XDL1 — 
6 їо 48V DC Programmable NO 4 Pin Micro DC Connector) 10 mm 2Х0.4 16mm 2XDK1 29mm  2XDL2 — — 
A e iProx®, Shielded 
ғ 20 to 132V AC 2 Wire NO 2m Cable — — 8mm  2XDJ8 15mm  2XDK5 — 


20 to 132V AC 2 Wire NO 3 Pin Micro AC Connector) 4 mm — 2XDH7 8mm  2XDJ7 15mm 2ХК4 — 


Eaton Cylindrical 6040700 Programmable ND. 2m Gable 4mm 2XDH8 | 8mm 2XDJ5 | 15mm 2Х0К6 = 


о 48V DC Programmable NO 4 Pin Micro DC Connector) 4mm  2XDH9 8mm 2XDJ6 15mm 2XDK7 — 


H aum E57 Long Range Series, Unshielded 
Inductive Proximity 2010 250V AC 2 Wire NO 2m Cable = = = = i5mm 2X7" | — 
20 to 250V A 2 Wire NO 3 Pin Micro AC Connector)  — = = = 15mm  2XCV8 * — 
Sensors 2010250VAC 2\йгө МС 2m Cable = = = = 15mm 2XOW4* | — 


i i 20 to 250V AC 2 Wire NC 3 Pin Micro AC Connector) — — — 15mm  2XCW5 * — — 
Stainless steel sensors for use with — 55: 355v 46— 5 Wire NO 2m Cable Omm 2XCN4 | 20mm 2XCTi = = = = 
metallic targets. NEMA rated 4, 4X, 2010 132VAC 2 Wire NO З Pin Micro AC Connector) 10mm 2XCN7 | 20mm 2XCT4 = = = = 

S 20 to 132V AC 2 Wire NC 2m Cable 10mm 2ХСМ5 20mm  2XCT2 — — — — 
6, 6P, 12, and 13 (P67, IPG9K). C-UL 2010132VAC — 2Wire NC 3 Pin Micro AC Connector) 10 mm 2ХСМ№6 20mm  2XCT3 — — — — 
Listed. Models with NPN and PNP 1010 30V DC З Wire NPN М0 2m Cable 4mm 40HX87 | 8mm 40HX67 | 15mm 40НХ42 | 2mm 39F034 
circuits also CE Certified. 10to30V DC 3WireNPN МО 4 Pin Micro DC Соппесїог 4 mm  40HX75 8mm 40НХ47 15mm  40HX78 2mm 39Ғ035 
10to30VDC 3WirePNP NO 2m Cable 4mm 40HX63 | 8mm 40HX57 | 15 тт 40НХ66 2mm 39Ғ036 
IPROX® 1010 30VDC З Wire PNP NO 4 Pin Micro DC Connector) 4 mm 40HX59 8mm 40HX44 15mm 40НХ62 2mm 39Ғ037 
610 48V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable 10 тт 2XCP3 | 20mm 2XCT9 — — — — 
" AC models rated for 61048VDC 3 Wire NPN NO 4 Pin Micro DC Connector. 10mm 2XCP6 | 20mm  2XCUS = = = 
250mA max. load 61048V DC 3Wire PNP М0 2m Cable 10 тт 2XCN8 | 20mm 2XCT5 — — = = 
= DC models rated for 6 to 48V DC З Wire PNP NO 4 Pin Micro DC Connector) 10 тт 2ХСР2 20mm  2XCT8 = = = = 
E57 Long Range Series, Shielded 
300mA max. load 101030/00 3WireNPN NO 2m Cable 2mm 40HX79 | 5mm 40HX84 | 10тт 40НХ85 | imm  39F030 
п Тетр. гапде: -40° to 158°F 10to30VDC 3WireNPN NO 4 Pin Micro DC Connector} 2 тт 40HX49 5mm  40HX64 10mm  40HX45 imm  39F031 
4 1010 30/00 3 М/ге PNP М0 2m Cable 2mm 40HX83 | 5mm 40HX70 | 10mm 40НХ73 1mm 39Ғ032 
Extended sensing ranges. Shock- 1010 30V DC 3WirePNP МО 4Ріп Micro DC Connector. 2 mm 40HX69 | 5mm 40НХ41 | i0mm 40НХ72 | imm  39F033 
есеп tront cap: нетті or Ae i e 2m Cab 6 2XCL1 12 2XCP7 22 2XCUA 
Я to ire m саре mm mm mm = == 
advanced features can be configured 2011327 АС Wire NO Pin Micro AC Connector) 6mm 2XCL4 | 12mm 2XCRÍ | 22mm 2XCU7 == 
using optional software 2XDL3, sold 201 132V 0 2 Wire Шың 2m Cable 6mm a 12 тт ded 22 mm EA — — 

i i 20 to 132V Al 2 Wire NC 3Pin Micro AC Connector) 6 mm — 2XCL3 12mm  2XCP9 22mm  2XCU6 — — 
separately. For automotive, machine — "er sr DC Wr NPN NO 2m Cable 6mm 2XCL9 | i2mm 2XCR6 | 22mm 2XCV3 = 
tool, material handling, and metal- 61048V DC  3Wire NPN М0 4PinMicro DC Connector, 6mm  2XCN3 | 12mm 2XCR8 22mm  2XCV6 = = 
working applications. 6to48V DC 3Wire РМР — NO 2m Cable 6mm  2XCL5 12mm 2Х082 22mm  2XCU8 — — 

6to48VDC 3Wire PNP МО _4 Pin Micro DC Connector) 6 mm — 2XCL8 12mm  2XCR5 22mm  2XCV2 = — 

E57 SERIES Descripti For Use With Mod; ! ЕҢ 

= АС and DC models rated екенго eseription ог ве nt осе a: 
for 250mA max. load Programming Software, Includes ProxView Software, RS-232 Programming Cable iProx(R) E59 Proximity Sensor E59RP1 2ХПІЗ 
= Temp. range: -13° to 158°F Right Angle Proximity Sensor Mount, Stainless Steel 12mm dia Proximity Sensor E57KM12 2Х0Т6 
p. ge: es Right Angle Proximity Sensor Mount, Stainless Steel 18mm dia Proximity Sensor E57KM18 — 2XDT7 

= 360° LED status indicator * Rated 20-250V. 
276 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
Іш 


ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Sensors 
applications and part presence application. Extended sensing 


35T376 => 
ranges reduce failure from mechanical damage. Robust housing is 


Inductive Proximity Sensors 
designed for industrial applications. 4 visible LED outputs indicate Р 357311 


Ideal for noncontact detection of metal targets in position sensing 
status, making troubleshooting quick and easy. NEMA IP67. 


SHIELDED UNSHIELDED 
Prox. Sensor Max. Max. 
Prox. Sensor Output Output Prox. Sensor Case Detecting Mfr. Item Detecting Mfr. Item 
Powar Regd. Circuit Type Mode Elec. Connection Material Distance Model No. Distance Model No. 
8 mm Dia. 
2 Wire PNP/NPN NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 1mm E5207 35T375 — — — 
10 to 36V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 1mm E5123 351368 = = = 
3 Wire PNP NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 1mm E5121 35T361 — — — 
2 "i 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 2mm E5312 35T307 4 mm E5288 35T308 
mm Dia. 
3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm FS242 40KH14 7mm FS243 40KH18 
3 Wire NPN NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm Е5249 40KH16 7mm FS251 40KH20 
3 Wire NPN NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 4mm FS254 40KH38 7mm Е5255 40KH40 
3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm FS246 40KH50 7mm FS247 40KH54 
3 Wire NPN NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm FS262 40KH52 7mm FS263 40KH56 
3 Wire NPN NO . 2m Cable Brass White Bronze Coated 4mm FS258  40KH74 7 mm FS259 40КН76 
40 to 30V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm FS204 357309 7 mm FS205 357310 
3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm Е5212 357313 7mm FS213 35T314 
3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm FS240 40KH13 7mm FS241 40KH17 
3 Wire PNP NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm Е5248 40KH15 7mm Е5250 40KH19 
3 Wire PNP NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 4mm FS252 40KH37 7mm FS253 40KH39 
3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm Е5244 40KH49 7mm Е5245 40KH53 
3 Wire PNP NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 4mm FS260 40KH51 7mm FS261 40КН55 
3 Wire РМР NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 4 mm FS256 40KH73 7mm Е5257 40KH75 
10 to 36V DC — 2 Wire PNP/NPN NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 2mm F5720 351376 4mm F5719 20XG34 
3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector Nickel Plated Brass 2mm F7102 357311 4mm F7103 357312 
15 to 30V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable Nickel Plated Brass 2mm F7106 357369 4mm F7107 35T370 
3 Wire PNP NO 2m Cable Nickel Plated Brass 2mm F7104 351362 4mm F7105 357363 
20 to 140V AC/DC 2 Wire NO З Pin 72-20 UNF Male Connector Вга55 White Bronze Coated 4mm F0311 351329 7 mm F0312 357330 
20 to 250V AC 2 Wire NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 2mm F0303 351349 4mm F0302 35T351 
" 2 Wire NC 2m Cable Brass White Bronze Coated 2 mm F0006 35T350 4mm F0008 35T352 
18 mm Dia. 
3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector Nickel Plated Brass 5mm G7102 351317 8mm G7103 35T318 
3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8 mm GS234 40KH22 12 mm GS235 40KH26 
3 Wire NPN NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8mm 65241 40КН24 12mm 65243 40КН28 
3 Wire NPN NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 8 mm GS246 40KH42 12mm GS247 40KH44 
3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8mm GS238 40KH58 12 mm GS239 40KH62 
3 Wire NPN NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8mm 05254 40KH60 12 mm GS255 40KH64 
3 Wire NPN NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 8mm GS250 40KH78 12mm 05251 40KH80 
10 to 30V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8mm 65232 40КН21 12mm 65233 40KH25 
3 Wire PNP NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8mm GS240 40KH23 12mm GS242 40KH27 
3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8 mm GS212 351319 12 mm 65213 357320 
3 Wire РМР NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 8mm 65244 40KH41 12mm GS245 40KH43 
3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8 mm GS236 40KH57 12mm 65237 40KH61 
3 Wire PNP NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8 mm 09252 40KH59 12mm (5253 40KH63 
3 Wire PNP NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 8mm GS248 40KH77 12mm 65249 40KH79 
3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 8mm GS204 35T315 12mm GS205 357316 
10 to 36Ү DC — 2 Wire PNP/NPN NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 5mm G5717 357378 = = — 
15 to 30V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable Nickel Plated Brass — — — 8mm G7107 357372 
3 Wire PNP NO 2m Cable Nickel Plated Brass 5mm G7104 357364 8mm 67105 3571365 
2 Wire NO 2m Cable 316L Stainless Steel 5mm G0328 351353 = — - 
20 to 250V AC/DC 2 Wire NC 2m Cable Brass White Bronze Coated 5mm G0327 35T354 8mm G0313 35T356 
2 Wire NO З Pin 12-20 UNF Male Connector Вга55 White Bronze Coated 8mm G0344 351331 12 mm 60345 351332 
2 Wire NO 2m Cable Brass White Bronze Coated — — — 8 mm 60307 351355 
30 mm Dia. Ў ! 
3 Wire NPN NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 15 mm $240 40KH46 22mm 5241 40КН48 
3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector Nickel Plated Brass 10 mm 1102 351323 = == = 
3 Wire NPN NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 15 mm $235 40KH32 22mm 5237 40KH36 
3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 15 mm $232 40KH66 22 mm $233 40KH70 
3 Wire NPN NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 15 mm $248 40KH68 22mm $249 40KH72 
3 Wire NPN NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 15 mm $228 40KH30 22 mm 5229 40КН34 
3 Wire NPN NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 15 mm $244 40KH82 22mm 5245 40КН84 
10 to 30V DC 3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 15 mm $230 40KH65 22 mm $231 40KH69 
3 Wire PNP NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 15 mm $246 40KH67 22 mm $247 40KH71 
3 Wire PNP NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 15 mm $238 40KH45 22mm 5239 40КН47 
3 Wire РМР NO 4 Pin M12 Connector 316L Stainless Steel 15 mm $210 351325 22 тт 5211 357326 
3 Wire РМР NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 15 mm $226 40KH29 22 mm $227 40KH33 
3 Wire PNP NO 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 15 mm $204 35T321 22 тт $205 357322 
3 Wire РМР NO 2m Cable Brass White Bronze Coated 15 mm $242 40KH81 22mm $243 40KH83 
3 Wire PNP NC 4 Pin M12 Connector Brass White Bronze Coated 15 mm $234 40KH31 22mm 5236 40КН35 
15 to 30V DC 3 Wire NPN NO 2m Cable Nickel Plated Brass — — — 15mm 7107 351374 
3 Wire PNP NO 2m Cable Nickel Plated Brass 10 mm 7104 35T366 = = = 
20 to 250V AC/DC 2 Wire NC 2m Cable Brass White Bronze Coated — — — 15mm 0275 35T360 
2 Wire NO З Pin 12-20 UNF Male Connector Brass White Bronze Coated 15 mm 0340 351333 22 mm 0341 357334 
Rectangular Proximity Sensor 
10 to 36V DC 3 Wire PNP NO M12 Connector Pol уат 20.0 тт 1M5115 351327 35.0 mm IM5116 357328 
24 to 240V AC/DC 3 Wire NC 3 Pin 12-20 UNF Male Connector PPE, PPS — — — 35.0 mm ІМ0057 351336 
3 Wire NO 3 Pin 12-20 UNF Male Connector PPE, PPS 20.0 mm ІМ0054 20Х633 -- -- — 
Inductive Proximity Sensors e. ian 
» NEMA rated IP67 Feature 2m cable connection, PBT case, shielded 
= Operating temp. range: -13? to 176°F body, and 1 yellow LED for output state. 
= 0.40" W x 1.09" L x 0.63" D 
OUTPUT MODE 
NO NC 
Prox. Sensor Prox. Sensor Max. Detecting Mfr. Item Mfr. Item 24JY94 
Power Reqd. Output Circuit Type Distance Model No. Model No. 
10 to 30V DC PNP 2.0 mm 155001 247/94 155002 24/85 
10 to 36V DC NPN 2.0 mm 155003 24ЈҮ96 155004 24ЈҮ97 
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Sensors Details on page A1. 
Tubular Proximity Sensors ommone 
= LED status indicator(s), = Inductive sensors: for » Capacitive sensors: for metallic 

unless noted in table ferrous-metal targets and nonmetallic targets 
24 to 240V 2410240V |1210 24V DC, 3| 12 to 24V DC, |12 to 24V DC, 12 to 24V DC, 3 
Prox. Max. AC, 2 Wire, NO\AC, 2 Wire, МС Wire NPN, NO |3 Wire PNP, МО 2 Wire, NO | Wire NPN, NC 
Sensor Detecting Prox. Sensor Mfr. Item Item Item Item Item Item 
Dia. Distance Elec. Connection Model! Мо. No No. No. No. No. 
Shielded, Inductive, Nickel Plated Brass Case 
8mm 15mm 2m Cable E2E — — — 66809 — — 
8mm 15mm  4PinM12 Connector Е2Е — — — 2AKC7 = — 
8mm 2mm 2m Cable E2E — — — — 6817 — 
12 mm 2 mm 2m Cable E2E | 2A186 66810 2А264 2А189 — — 
12 mm 2mm 2m Cable E2E2 | 66796 60797 60798 2АЈ28 — — 
12 mm 2mm 4 Pin M12 Connector E2E | 1ЕА58 — = — E — 
12 mm 2mm 4 Pin M12 Connector E2E | 1ЕА56 — 1ЕА54 2AKC6 — — 
12 mm 2mm 4 Pin M12 Connector E2E2 | 1EA68 — 1ЕА64 2АКА5 — -— 
12mm 3mm 2m Cable E2E — = = = 6818 — 
12mm 3mm 2m Cable E2E2 — — — — 1EA60 — 
{8mm 5mm 2m Cable E2E | 3XC05 — 3XC06 66806 — — 
18 mm 5mm 2m Cable E2E2 | 66799 6C800 66801 2AJ79 = — 
18 mm 5mm 4 Pin M12 Connector E2E | 1ЕА59 = = == = — 
18 mm 5mm 4 Pin M12 Connector E2E | 1ЕА57 — 1EA55 2АКС5 = — 
18тт отт 4 Pin M12 Connector Е2Е2 | 1EA69 = 1EA65 2AKA4 = = 
18 mm 7 mm 2m Cable E2E — — — — 6819 — 
18 mm 7mm 2m Cable E2E2 = = = = 1EA61 = 
30 mm 10 mm 2m Cable E2E | 2AKB2 — 44332 66805 2АКВ9 — 
30 тт 10 mm 2m Cable E2E2 | 66803 66804 66802 2АКА1 2АКА9 — 
30mm 10mm  3PinM12 Connector Е2Е | 2АКВ5 — = = = = 
30mm 10 тт  3Pin M12 Connector E2E2 | 2AJZ6 = == = = = 
30mm 10 тт  4Pin M12 Connector Е2Е | 2AKB6 — 2AKC3 2AKC4 = = 
30mm 10 тт  4Pin M12 Connector Е2Е2 = = 2АКАЗ = = = 
Shielded, Inductive, Plastic Case 
8mm 1.5 mm 2m Cable E2F | 6824 — 66825 1ЕА75 -- 2AKF4 
12mm 2mm 2m Cable E2F | 6823 2AKE7 3XC02 1ЕА76 — 2AKF3 
18 mm 5mm 2m Cable E2F | 1ЕА78 2AKE6 66826 1ЕА77 -- 2AKF2 
30mm 10 тт 2m Cable E2F — — 66827 2АКЕ1 — 2AKE9 
Shielded, Inductive, Stainless Steel Case 
8mm 1.5 mm 2m Cable E2E | 6C811 66812 6807 == к= = 
8 mm 1.5 тт 4Ріп M12 Connector Е2Е = = 1ЕА53 = — — 
Unshielded, Capacitive, Plastic Case 
12 тт 4mm 2m Cable ЕЖ | 66837 7% 66838 “% 66840.“ -- — — 
18 mm 8mm 2m Cable E2K | 2AKD3 # 2AKD4 # 66841 * 2AKD8 = = 
30mm 15 тт 2m Cable E2K | 6839 “7 3XC03 "7 60843 * 2AKD6 * — — 
34mm _ 25mm 2m Cable E2K | 4A331 “t# | 4A341 77 66835 71 2AKF5 71 — 6836 1 
Unshielded, Inductive, Nickel Plated Brass Case 
8mm 2mm 2m Cable E2E — 1EA50 = 
12mm 5mm 2m Cable E2E | 2AKB3 — ТЕА51 — — — 
12 тт 5mm 2m Cable E2E2 | 1ЕА73 — — — — 
12 mm 8mm 2m Cable E2E2 — = = = 1EA62 — 
18mm 10mm 2m Cable E2E E E 1ЕА52 - - em 
18mm 10mm 2m Cable E2E2 | 1EA74 — = = = — 
18mm 10mm  4PinM12 Connector Е2Е2 = — 1ЕА67 - m = 
18mm 14mm 2m Cable E2E2 — — = = 1EA63 — 
30mm 20 тт 2m Cable E2E2 m — — — 2AKB1 m 
Unshielded, Inductive, Stainless Steel Case 
8mm 2mm 2m Cable E2E | 2AKB4 = = = = = 
* No LED status indicator. 1 Includes L-shaped bracket. + 90-140VAC only. # 90-250VAC only. 
Inductive Proximity Sensors omrone 
= -13° to 158°F Note: Mounting brackets are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). 
n © Mane н " 
CE Certified. On Grainger.com®, search for "proximity sensor mounting brackets. 
Prox. Sensor Max. Max. 
Prox. Sensor Output Detecting Output Current Mfr. Item 
Power Reqd. Circuit Type — Distance Mode Load L w D Model No. 


Subminiature Flat-Pack Style 
10 to 30V DC З Wire NPN 3.0 mm NO 100тА 27mm 10mm 6mm TL-W3MC1 66829 
10to30V DC З Wire NPN 5.0 mm NO 100тА 31mm 18mm 10mm  TL-W5MC1 66830 
10to30V DC З Wire NPN 5.0 mm NO 200mA 52mm 25mm 10mm TL-W5E1 66831 
10 to 30V DC З Wire NPN 5.0 mm NC 200тА 52mm 25mm 10mm TL-W5E2 66832 
10to30V DC — 3WireNPN 20.0 тт NO 200mA 53mm 40mm 23mm  TL-W20MET1 606833 
10to30V DC — 3WireNPN 20.0 тт NC 200mA 73mm 40mm 23mm  TL-W20ME2 606834 


А А FC 
Telemecanique XS Series Proximity Sensors Senan 
= 40mm square body = -13? to 158°F 
» Plastic case UL Listed, CSA and CE Certified. 
Prox. Sensor Prox. Sensor Max. Detecting Output Max. Mfr. Item 
Power Reqd. Output Circuit Type Distance Mode Current Load Model No. 
Cubic C2 Shielded 
12 to 48V DC 3 Wire PNP 20.0 mm NO/NC 200mA XS8C2A1PCM12 321310 
24 to 240V AC/DC 2 Wire 15.0mm NO 200mA Х67С2А1МАИ20 321303 
24 to 240V AC/DC 2 Wire 20.0 mm NO 200mA ХЅ8С2АТМАО20 321304 
Cubic C2 Unshielded 
12 to 48V DC 3 Wire PNP 40.0 mm NO/NC 200mA Х58С2А4РСМ12 321312 
24 to 240/ AC/DC 2 Wire 40.0 mm NO 200mA XS8C2A4MAU20 321305 
12 to 24V DC 2 Wire Analog 25.0 mm 4 to 20mA 20mA XS9C2A2A2M12 324318 
12 to 24V DC 3 Wire Analog 25.0 mm 4 to 20mA 10тА Х59С02А241М12 321317 
Rectangular C4 Shielded 
12 to 48V DC 4 Wire PNP 20.0 mm NO/NC 200mA XS8CAATPCN12 323314 
24 to 240V AC/DC 2 Wire 15.0 mm NO/NC  300/200mÀ ХЅ7СДАТМРАТ2 32306 
24 to 240V AC/DC 2 Wire 20.0 mm NO/NC  300/200тА  ХЅ8СДАТМРАТ2 32308 
Rectangular C4 Unshielded ONE - С 
12 to 48V D 4 Wire PNP 40.0 mm NO/N 200mA XS8C4A4PCN12 323316 
32J303 324306 24 to 240V AC/DC 2 Wire 40.0 mm NO/NC  300/200mÀ XS8CAA4MPNi2 324309 
12 to 24V DC 2 Wire Analog 25.0 mm 4 to 20mA 20mA XS9CAA2A2N12 ^ 321321 
12 to 24V DC 3 Wire Analog 25.0 mm 0 to 10V 10тА Х5904А2А1М12 321319 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Pressure Switches 


FACTORY ON/OFF SETTING m 
60/80 psi | 80/100 psi | 95/125 psi 105/135 р51/120/150 psi|135/175 psi 
Pressure Manual HP@ HP @ Range: Range: Range: Range: Range: Range: 


Switch Switch 1-Phase 1-Phase 20-100 рѕі 20-100 psi | 40-150 psi | 40-150 psi | 40-150 psi | 60-200 psi Г | 
Unloader Action 120V 240V | Item No. | Item No. Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 5B418 |! 
(1) Port, 1⁄4 іп НЕН, Series 9013FHG Қ | 
No uto/Off 172 һр 21р 2PXL5 1V628 1V624 2PXJ1 2PXJA ЗАҮ91 


Y4 in Compression ET o/Off 1 2 hp hp 2PXL6 3TV98 3AY90 2PXJ2 2PXJ5 3AY92 

m EI ms шш 56 БЕ ВРЕ 

^in Compression None hp р 7 5B417 7 | j 
No Auto/Off 2h hp 2PXK8 3AY93 2PXN4 2PXL9 2PXN7 2PXR1 а =L] 

У in Compression Auto/Off — 2 hp hp | 2PXK9 — 2PXN5 | 2PXNi — — DOES 
No None 2 hp hp 2PXK7 2Ғ084 2PXN3 2PXL8 2FG87 2DC08 


(1) Port, % in MNPT, Series 9013FHG B - = = 
eese t I Em иш c mu mu zm my Switches—Fixed Differential 
hp 7 
hp | 2РХІЗ | 2FG86 | 2PXPG | 2PXP5 | 2PXP7 | ?PXHB8 a 2-pole, HP rated Control electrically driven air compres- 


No None  1i5hp 

5A018 5A020 | 2PXJ6 2PXJ8 2PXP8 — а Diaphragm sors. Unloader models feature a small 
EH Еи Бе PR are actuated valve that opens at shutoff, releasing 
Va in Compression None 2 hp 


J 2PXL2 2PXP2 | 2PXN9 | 2PXP4 | 2PXR3 = Contacts open air pressure from the compressor 
Pressure Switch -—— hp ою] — = = = = 2Fceg ON pressure rise head. Temp. range: -22° to 257°F. UL 
* Factory On/Off Setting = 70/100 psi, Range: 40-150 psi. = NEMA 1 enclosure Listed and CSA Certified. 


No one 2 im 
(4) Port, М in FNPS, Series 9013F е 
Vain Compression Aut/Of 1 %h 
Vs in Compression None 1% hb 
Y4 in Compression Auto/Off ^2 hp 


2 
2 
2 
3 
3 
Yain Compression None — 2hp  3hp | 2PXLl | 2FG85 | 2PXN6 | 2PXN2 | 2FG88 | 2DC08 Pumptrol® Air Pressure 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 


Pumptrol® Air and Water Pressure 


m M " = ШІ sauareD | 
Switches—Adjustable Differential ae 
= 2-pole, HP rated Control electrically driven air compressors or pumps. Unloader models ш 
= Diaphragm actuated feature a small valve that opens at shutoff, releasing air pressure from the 


= Contacts open on pressure rise compressor head. Temp. range: -22° to 257°F. UL Listed and CSA Certified. 
= NEMA 1 enclosure 


Pressure Manual HP@ HP@ FACTORY ON/OFF SETTING 
Switch Switch 1-Рһаѕе 1-Рһаѕе | 60/80 psi | 75/100 psi | 80/100 psi | 100/125 psi | 125/150 psi |140/175 psi| 145/175 psi ) 
Unloader Action 1207  240V |ltem No. Пет No. Нет No. Пет No. Item No. Item No. | Item No. | | 
(1) Port, % in FNPS, Series 9013GHG, Pressure Switch Range: 40 to 200 psi, Pressure Switch Differential 20 to 40 psi 
No None p hp 3hp | 2FH17 6B438 6B441 2FH22 2FH26 2FH28 5B409 
No Auto/Off/On —2 hp 3hp | 2PXR6 6B440 6B443 2PXR7 2PXR8 2PXR9 2PXT2 
YA in Compression None 2hp 3 hp — — 6B442 2FH23 — 2РХТ1 58408 
(1) Port, % in FNPS, Series 9013696, Pressure Switch Range: 40 to 200 psi, Pressure Switch Differential 20 to 40 psi 2FH17 
No None 2 hp 3hp | 2PXT3 2PXT6 2FH32 — 2PXU4 2PXU7 — 
No Auto/Off/On — 2 hp 3hp | 2PXT4 2PXT7 2PXT9 2PXU2 2PXUS 2PXU8 — 
YA in Compression None 2 hp 3hp | 2РХТ5 2РХТ8 2PXU1 2PXU3 2PXU6 2PXU9 — 
Pressure Manual HP@ HP@ FACTORY ON/OFF SETTING Pressure Manual HP@ HP @ FACTORY ON/OFF SETTING 
Switch Switch 1-Рһаѕе 1-Phase | 130/175 psi | 145/175 psi | 215/250 psi Switch Switch 1-Рһаѕе 1-Рһаѕе | 130/175 psi | 145/175 psi | 215/250 psi 
Unloader Action 120V 240V Item No. Item No. Item No. Unloader Action 120V 240V Item No. Item No. Item No. 
(1) Port, / in FNPS, Series 9013GHG, Pressure Switch Range: 32 (1) Port, % in FNPS, Series 9013GHG, Pressure Switch Range: 32 
to 250 psi, Pressure Switch Differential 24 to 45 psi to 250 psi, Pressure Switch Differential 24 to 45 psi 
None 2hp 3 hp 6B444 = = None 2 hp 3 hp 2PXV4 1V632 2PXV8 
No Auto/Off/On 2 hp 3 hp 2PXV1 — 2PXV2 No Auto/Off/On 2 hp 3 hp 2PXV5 2PXV7 — 
Y4 in Compression — None 2hp 3 hp — — 2PXV3 Yin Compression — None 2 hp 3hp — 1V634 — 
А ШІ scusreD | 
Pumptrol® Water Pump Pressure Switches ences 
= 1- and 2-pole, HP Rated Designed for direct control of electrically driven pumps. Can be used with motor starters to control higher 
= 1⁄4" female connection horsepower motors. Low pressure cutoff switches operate at approximately 10 psi below the cut-in 
= Diaphragm actuated setting and will turn the pump off. Switches with a pulsation plug sense change over a longer interval 
= NEMA 1 enclosure and does not respond to spikes. Temp. range: -22° to 257°F. UL Listed and CSA Certified. 
Pressure FACTORY ON/OFF SETTING 
Manual Pressure Pressure Switch HP @ HP @ 20/40 psi 30/50 psi 40/60 psi 50/70 psi 60/80 psi 
Switch Switch Switch Contact 1-Phase 1-Phase 
Action Range Differential Form 120V 240V Series | Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
Standard Action (Open on Rise) 
None 5to 65 psi 151030рбі  DPS 112 һр 2 һр 9013FSG | 58415 2FH02 2ҒН08 — — 
None 5to 80psi —15t030psi ПР5Т 2 hp 3 hp 9013656 | 6B446 2FH38 2FH40 2PYD4 — 
None 5 to 80 psi 2010 30 psi DPS 2 hp 3 hp 9013FYG | 5B411 5B410 2PYA2 2PYA9 2FH15 
None 101080 рѕї 15to30psi DPST _ 17 һр 2 hp 9013FSG — — — 2РХ73 2PXY8 
Auto/Off 5to65psi — 15to 30 psi DPS 15 һр 2 hp 9013FSG | 2FG98 2FH05 2PXY6 — — 
Auto/Off 5t080psi —15t030psi —DPST 2 hp 3 hp 9013656 | 6B449 2PYC4 2PYC7 — 2PYC9 
Auto/Off 5 10 80 psi 2010 30 psi DPS 2 hp 3 hp 9013FYG | 2PXZ7 2PXZ9 2PYA3 2PYC1 2РҮАб 
Auto/Off 10to80psi 15to30psi DPST 1%hp  2hp 9013FSG — = = 2PXZ4 2PXY9 1V630 
Standard Action (Open on Rise), With Low Pressure Cut-Off 
Auto/Off/Start 5 їо 65 рѕї 15 to 30 psi ОРТ 1% hp 2 hp 9013FSG | 5В414 2FH06 — — — 
Auto/Off/Start 5 to 80 psi 2010 30 psi DPS 2 hp 3 hp 9013FYG | 2PXZ8 2PYA1 2PYA4 2PYC2 2PYAT 
Auto/Off/Statt ^ 10to80psi  15to30psi DPS 172 һр 2 hp 9013FSG — — — — 2РХ71 
Standard Action {Open on Rise), With Pulsation Plug 
None о 65 psi  15to30psi ПР5 17 һр 2 hp 9013FSG | 5B413 5B412 2PXY7 — — 
None 3 080psi — 15to 30 psi DPS 2 hp 3 hp 9013GSG | 6B447 6B448 2PYC8 2PYD6 2PYD1 
None 5to80psi 2010 30 psi DPS 2 hp 3 hp 9013FYG | 20010 2DC11 2PYAS 2PYC3 2PYA8 
Pressure Pressure Pressure HP @ HP @ . FACTORY ON/OFF SETTING | | 
Switch Switch Switch 1-Phase 1-Phase 10/5 psi 22/16 psi 40/20 psi 50/30 psi 80/60 psi 
Range Differential Contact Form 120V 240V Series Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
Reverse Action (Close on Rise) 
4to45psi  6to20 psi SPST 1hp 1hp 9013FRG 2PXX8 2PXX4 2PXX6 — — 5B340 
4to45psi  6to20 psi DPST 1 hp 1 hp 9013FRG 6B452 2FG93 2PXW7 = = 
8to65psi 15 to 30 psi SPST 1 hp 1 hp 9013FRG — — 2PXW2 2PXW4 — 
8 їо 65 psi 15 to 30 psi DPST 1hp 1hp 9013FRG = = 5B416 2PXX2 = 
40 їо 100 psi 20 to 30 psi DPST 1hp 1hp 9013FRG = = 1V630 2PXYA 2PXY2 
5 to 80 psi 15 to 30 psi DPST 2hp 3 hp 9013GSG = — 2PYC6 6B437 — 
Reverse Action (Close on Rise), With Pulsation Plug 
510 80 рѕі 15 to 30 psi DPST 2hp 3hp 9013GSG — — 2PYC5 — 2PYD2 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Description Model No. 
Replacement Contact Kits Replacement Unloaders 
For All FSG Series and FRG (20 to 100 psi range) Series Switches 9998PC241 58340 9013 GHG Form X Only 9049412 2FJ18 
For All FYG Series Switches 9998PC242 58339 9013 FHG Form X Only 9049A56 2FJ24 
For All GSG Series Switches 9998PC205 3АҮ95 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. [= 
Pressure Switches Details on page A1. 


Dayton? Water Pump ayton] 
Pressure Switches 


= Diaphragm actuated Rated 11 HP at 1-phase, 120V; 2 HP 
= Pressure range: 10 to 100 psi at 1-phase, 230V. Temp. range: -22° 
a Differential pressure range: 15 to 50 psi to 250°F. Switches with low pres- 
= 20/12A at 120/240V sure cutoff will turn the pump off at 
= DPST approximately 10 psi below the cut-in 
a М" FNPT setting. UL Listed and CSA Certified. 
= NEMA 1 enclosure 
a 3-yr. warranty 
PRESSURE SWITCH 
Manual FACTORY ON/OFF SETTING 
Switch Special 20/40 psi 30/50 psi 40/60 psi 
127081 LT a maus Кл Кл Кл 
Auto/Off = 127087 127088 127089 
Auto/Off/Reset Low Pressure Cut-Off 12T084 12T085 12T086 


Air Compressor Pressure Switches 


For all global air compressor and water — MDR3 AND MDR3/OL SERIES 
applications. Rotatable unloader valve = 3PST Switch 


simplifies retrofit onto compressors. = Rated 30A, 1-phase/24A, 3-phase 
Diaphragm actuated. = Temp. range: -22° to 257°F 
MDR11 SERIES MDR-3/0L Series combines the func- 
MDR11 Series MDR3 Series = DPST switch tion ofa pressure switch and magnetic 
w/Unloader w/Unloader в Rated 26A starter into 1 unit. Built-in overload 
and Auto/Off Switch and Auto/Off Switch = Temp. range: -22° to 257°F protection. All are UL Listed, CSA and 
3AFU8 3FWE3 5 ӨЧ ifi 
UL Listed and CSA Certified. CE Certified. 
RANGE: 20 to 105 psi RANGE: 80 to 100 psi RANGE: 25 to 160 psi RANGE: 40 to 175 psi 
Diff.: 20 to 45 psi Diff.: 20 to 45 psi Diff.: 25 to 65 psi Diff.: 30 to 65 psi 
Pressure Manual HP @ HP @ Factory Preset Factory Preset Factory Preset Factory Preset 
Switch Switch — 1-Phase 1-Рһаѕе 60/80 psi 80/100 psi 80/100 psi | 60/80 psi 100/125 рѕі 105/135 psi 120/150 psi 140/175 psi | 160/200 psi 
Unloader Action 120V 240V Item No. Item No. Item No. | Item No. | Item No. Item No. Item No. Item No. 
MDR11 Series, (1) Port, М in FNPT 
None 2 hp 3 hp 3AFU5 SEYN4 A ЗЕҮРЗ 3EYR2 ЗЕҮТІ ЗЕҮТ9 3FWC5 
Nó Auto/Off 2hp 3 hp SAFU6 ЗЕҮМ5 А ЗЕҮР4 ЗЕҮВЗ ЗЕҮТ2 SEYU1 3FWC6 
YA in Compression None 2hp 3 hp 3AFU7 SEYNG A ЗЕҮР5 3EYR4 ЗЕҮТЗ 3EYUS 3FWC7 
"д in Compression Auto/Off 2hp 3 hp SAFUB ЗЕҮМ№7 A SEYP6 ЗЕҮВ5 ЗЕҮТ4 SEYU6 3FWC8 
MDR11 Series, (4) Port, М in FNPT 
None 2hp 3 hp 3AFU9 ЗЕҮМ8 A SEYP7 3EYR6 ЗЕҮТ5 SEYU7 3FWC9 
No Auto/Off 2hp 3 hp ЗЕҮМІ ЗЕҮМ9 А ЗЕҮР8 ЗЕҮВ7 ЗЕҮТ6 3FWC2 3FWD1 
Va in Compression None 2 hp 3 hp ЗЕҮМ2 ЗЕҮР1 A ЗЕҮР9 ЗЕҮВ8 ЗЕҮТ7 3FWC3 3FWD2 
YA in Compression Auto/Off 2 hp 3 hp 3EYN3 ЗЕҮР2 А ЗЕҮВ1 ЗЕҮВ9 ЗЕҮТ8 3FWC4 3FWD3 
RANGE: 45 to 160 psi RANGE: 60 to 232 psi RANGE: 40 to 360 psi 
Diff.: 15 to 70 psi Diff.: 30 to 110 psi Diff.: 40 to 105 psi 
Pressure Manual HP @ HP @ HP @ HP @ Factory Preset Factory Preset Factory Preset 
Switch Switch 1-Phase 1-Phase  3-Phase  3-Phase | 60/80 psi | 80/100 psi | 100/125 psi | 120/150 psi 140/175 psi 160/200 psi 215/250 psi | 310/360 psi 
Unloader Action 120V 240V 240V 480V Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
MDR3 senes (1) % in nm (3) М in FNPT, (4) m 
Non 2 hp 7 hp 15 hp SFWE4 3FWF1 3FWF7 3FWG4 3FWH1 3FWH7 3FWJ4 3FWK1 
Vain compression None 2 hp 5 m 7V hp 15 hp SFWES 3FWF2 3FWF8 3FW6G5 3FWH2 3FWH8 3FWJ5 3FWK2 
Ys іп Compression — Auto/Off 2 hp 5 hp 7 V5 hp 15 hp 3FWE6 3FWF3 3FWF9 3FWG6 3FWH3 3FWH9 3FWJ6 3FWK3 
MDR3 Series (1) Port, % in FNPT 
None 2 hp 5 hp 75 hp 15 hp 3FWET 3FWE7 SFWF4 3FWG1 3FWG7 SFWH4 3FWJ1 3FWJ7 
Vain compression None 2hp 5 hp 7V hp 15 hp SFWE2 3FWE8 3FWF5 3FWG2 3FWG8 3FWH5 3FWJ2 3FWJ8 
Ys іп Compression Ашо/0Н 2 hp 5 hp 75 hp 15 hp ЗЕМЕЗ ЗЕМЕ 3FWF6 3FWG3 3FWG9 3FWH6 3FWJ3 3FWJ9 
RANGE: 45 to 160 psi RANGE: 60 to 232 psi RANGE: 40 to 360 psi 
Diff.: 15 to 70 psi Diff.: 30 to 110 psi Diff.: 40 to 105 psi 
Pressure Manual HP@ HP@ HP@ HP@ Factory Preset Factory Preset Factory Preset 
Switch Switch 1-Phase1-Phase3-Phase3-Phase Overload 80/100 psi 100/125 psi | 120/150 psi 140/175 psi | 160/200 psi 215/250 psi | 310/360 psi 
Unloader Action 120V  240V  240V  480V Protection | Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
MDR3/OL Series with Oveload Protection, (1) % in FNPT, (3) % in FNPT, (4) Port 
"Уд in Compression  Auto/Off/Reset Ув һр Өт 1һр 2hp 2.5to4A 3FWK4 3FWL2 3FWL9 3AFZ7 3FWN5 3FWP3 3FWR1 
Уд in Compression  Auto/Off/Reset “hp “hp 1% һр 3hp 4to63A 3FWK5 3FWL3 3AFZ1 3AFZ8 3FWN6 3FWPA 3FWR2 
Main Compression  Auto/Off/Reset “hp 1%hp 3hp  5hp  6.3to10A | 3FWK6 SFWL4 3AFZ2 3AFZ9 3FWN7 3FWP5 3FWR3 
14 in Compression Auto/Off/Reset_ 1hp  2hp  5hp 10hp 1010 16А 3FWK7 БІЗШЕ) 3AFZ3 3FWN1 3FWN8 3FWP6 SFWR4 
Ys іп Compression Ашо/ОН/НҺезеі 1 2 һр 3 hp = = 16 to 20A 3FWK8 3FWL6 3AFZ4 3FWN2 3FWN9 3FWP7 3FWR5 
Ys іп Compression —Auto/Off/Reset 2 hp — 1 hp 15һр  20to24A 3FWK9 3FWL7 3AFZ5 SFWN3 3FWP1 3FWP8 3FWR6 
Y4 іп Compression —Auto/Off/Reset 2hp —5hp = = 22 to 30A 3FWL1 3FWL8 3AFZ6 3FWNA 3FWP2 3FWP9 SFWR7 
120V AC | 208V AC | 240V AC | 277V AC | 480V AC | 600V AC 
Description Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
MDR3 Series Auxiliary Attachments 
Low Voltage Protection (Trips at <70% Rated Voltage) 3FWR8 3FWTI 3FWT3 SFWT5 SFWT7 SFWT9 
Shunt Trip (Trips when Rated Voltage is Supplied) 3FWR9 3FWT2 SFWT4 SFWT6 SFWT8 3FWUT 
FOR MDR3 Description Item No. 
FOR MDR11| AND MDR3/ MDRS Series Contact Blocks 
SERIES OL SERIES 24 Amps, Standard Replacement 12T090 
Description Item No. Item No. 24 Amps, Standard Replacement with Auto/Off 12T091 
Accessories MDRS Series Thermal Overload Block 
Quick-Connect Unloader Valve (For 74" Plastic Tubing Only) 3FWD4 3FWU2 0.63 to 1 Amps 12T092 
Delayed Unloader Valve for Compressors with Difficulty Starting, И" Compression Fitting 3FWD5 3FWU3 {to 1.6 Amps 121093 
Standard Replacement Unloader Valve, 4” Compression Fitting 3FWD7 3FWUA 1.6 to 2.5 Amps 12T094 
Replacement Cover, Standard 3FWD8 3FWUS 2.5 to 4 Amps 12T095 
Replacement Cover, with Auto/Off Feature 3FWD9 3FWUG 4 to 6.3 Amps 12T096 
Quick-Connect Electrical Terminal, 74", Pkg. of 50 3FWD6 — 6.3 to 10 Amps 12T097 
Compression Nut for 6mm Unloader Fittin ‚ Pkg. of 10 3FWU7 3FWU7 10 to 16 Amps 12T098 
Pipe Plugs, И” NPT (For Sealing Unused Manifold Ports), Pkg. of 10 3FWUS 3FWUS 16 to 20 Amps 127099 
Pipe Nipple, 2 x 4" NPT (For Mounting Switch), Pkg. of 5 3FWUS 3FWUS 20 to 24 Amps 12T101 
30 Amps, 2-Pole 127102 
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ELECTRICAL 
Pressure Switches 


by Schneider Electric 


Machine Tool, Dual Stage, and 


Differential Pressure Switches 
= 1⁄4" NPT female inlet, except male 3FJZ8 


= Rated 10A 


= Temp. range: -10° to 185°F 
Can be applied to a wide variety of pneumatic and hydraulic machine and process applications to 
control or monitor system pressure and protect equipment. UL Listed and CSA Certified. 


Actuation NEMA Contact Mfr. Item 
Range Differential* Type Rating Form Model No. 
Pressure Switches 
1.5 to 75 psi 4.5 to 15 psi Diaphragm 7,9 SPDT 9012GAR4 3FJZ6 
3 to 150 psi 9 to 35 psi Diaphragm 7,9 SPDT 9012GAR5 3FJZ7 6B450 
0.2 to 10 psi 0.6 to 2 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GAW1 6B450 
0.2 to 10 psi 0.6 to 2 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GAW1Z 3FJZ8 1 
1 to 40 psi 1.6 to 8 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GAW2 5B427 
1.5 to 75 psi 3.5 to 15 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GAW4 5B426 
3 to 150 psi 6 to 30 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GAW5 5B425 
3to 150 psi 6 to 30 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GAW5G17 3FKM + 
3to 150 psi 6 to 30 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GAW5G18 1V620 “ 
3to 150 psi 6 to 30 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GAW5K1 3FKA2 # 
5 to 250 psi 0 to 49 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GAW6 5B423 
1.5 to 75 psi 3.5 to 15 psi Diaphragm 13, 4, 4X DPDT 9012GAW24 3FJZ9 
3 to 150 psi 6 to 30 psi Diaphragm 13, 4, 4X DPDT 9012GAW25 3KL86 
13 to 425 psi 16 to 90 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GBW1 5B422 
20 to 675 psi 27 to 130 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GBW2 3FKA3 
20 to 1000 psi 59 to 200 psi Piston 13, 4, 4X SPD 9012GCW1 5B421 
20 to 1000 psi 59 to 200 psi Piston 13, 4, 4X SPD 9012GCW1G18 1V622 ** 
90 to 2900 psi 170 to 560 psi Piston 13, 4, 4X SPD 9012GCW2 5B420 
170 to 5600 psi 289 їо 1260 psi Piston 13, 4, 4X SPD 9012GCW3 3FKM 
0.2 to 10 psi 0.610 +/-0.1 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GDW1 SFKAS 
1 to 40 psi 1.6 to 0.4 psi Piston 13, 4, 4X SPD 9012GDW2 ЗЕКАб 
1.5 їо 75 рѕі 3 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GDW4 ЗҒКА? 
3 to 150 psi 6 to 0.8 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GDW5 ЗЕКА8 
З їо 150 psi 6 to 0.8 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GDW5E3 ЗЕКА9 tt 
3to 150 psi 6 to 0.8 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GDW5K1 3FKC2 # 
5 to 250 psi 10 to 1.5 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPD 9012GDW6 3FKC3 
20 to 1000 psi 59 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GFW1 3FKC4 
90 to 2900 psi 170 to 15 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GFW2 3FKC5 
90 to 2900 psi 170 to 15 psi Diaphragm 13, 4, 4X DPD 9012GFW22 3FKC6 
Dual Stage Pressure Switches 
1.5 to 75 psi 6 to 30 psi Diaphragm 18,4, AX SPDT 9012GKW4 3FKC9 1V620 
3 to 150 psi 12 to 75 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GKW5 3FKD1 
5 to 250 psi 22 to 110 psi_ Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GKW6 3FKD2 
Differential Pressure Switches 
0 to 175 psi 0.5 to 36 psi Diaphragm 13, 4, 4X SPDT 9012GGW4 3FKC8 
0 to 175 psi 0.5 to 36 psi Diaphragm 13, 4, 4X DPDT 9012GGW24 3FKC7 
Mfr. Item 
Description For Use With Model No. 
Repair Kits 
Actuator Assembly, Nitrile (Buna-N) Diaphragm Square D 9012GB, GE, GH Series Pressure Switches 9998PC178 3CTT3 
Diaphragm Assembly, Nitrile (Buna-N) Diaphragm Square D 9012GA, GD, GN Series Pressure Switches 9998PC265 3CTT4 
Diaphragm Assembly, Nitrile (Buna-N) Diaphragm Square D 9012GA, GD, GG, GK, GN Series Pressure Switches 9998PC267 3CTT5 
Actuator Assembly, Nitrile (Buna-N) Diaphragm Square D 9012GA, GD, GG, GK, GN Series Pressure Switches 9998PC268 3CTT6 
Actuator Assembly, Nitrile (Buna-N) Diaphragm Square D 9012GA, GD, GG, GK, GN Series Pressure Switches 9998PC269 3CTT7 
Piston Assembly, Stainless Steel Piston, Fluorocarbon (VITON) Diaphragm and O Rin Square D 9012GC, GF, GJ, GQ Series Pressure Switches 9998PC271 3CTT8 
Piston Assembly, Stainless Steel Piston, Fluorocarbon (VITON) Diaphragm and O Rin Square D 9012GC, GF, GJ, GQ Series Pressure Switches 9998PC273 3CTT9 
DPDT Snap Switch Square D 9012GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GJ Series Pressure Switches 9998Р0314 3CTU1 


* Differential adds to range setting and determines operating point on rising pressure. T 14"-18 NPT external thread (male). + With 120V neon pilot light. # External range adjustment slotted 


for a screwdriver. ** With 120VAC/DC red neon pilot light. tł Locks on rising pressure; manual reset only. tt With 24VDC LED pilot light. 


Pressure Control Switches 


= NEMA B300 (5A/300V) 
= 6A, 12VDC; 15A/250VAC 


resistive 


= Temp. range: -40° to 160°F 
a V4" FNPT 
a |P54 enclosure (CE) 


Feature a clear cover with visible 
pressure scale. UL and C-UL 


Listed. CE Certified. 


= > HP at 120/240V = NEMA 1 (UL) 

Factory On/ Mfr. Item 

Range Off бейіп! Differential Model No. 
0.6 to 29 psi 8/20 psi 1 to 28 psi MDR-F 2H-S UL 12T103 
1 to 58 psi 15/40 psi 2.2 to 54 psi MDR-F 4H-S UL 127104 
2.910 116 рві 30/60 psi 4.4 to 112 psi MDR-F 8H-S UL 127105 
4.4 to 145 psi 60/75 psi 5.8 to 138 psi MDR-F 10H-S UL 12T106 
5.8 to 232 psi 80/160 psi 8.7 to 225 psi MDR-F 16H-S UL 12T107 
11.6 to 464 psi 145/290 psi 17.4 to 450 psi MDR-F 32H-S UL 12T108 
58 to 870 psi 290/580 psi 58 to 810 psi MDR-F 60HH-S UL 12T109 
116 to 1740 psi 580/1160 psi 116 to 1610 psi MDR-F 120HH-S UL 127110 
203 to 3625 psi 1450/1900 psi 174 to 3450 psi MDR-F 250HH-S UL 127111 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
Pressure Switches Details on page A1. 


by Schneider Electric 


Industrial Pressure 


Switches 


= SPDT switch 
= 1⁄4" female inlet, except 

male 3FJY9 
= Rated 10A 
= Ambient temp. range: 

-10° to 185°F 
= Media temp. range: -40° to 250°F 
Designed to control or monitor pres- 
sure using air, oil, water, or other 
compatible fluids. Easily adjust- 
able range and differential. Buna 


SASHCROFT 


Harsh Environment Pressure Switches 


= V4" FNPT inlet port 
= Stainless steel pressure connection 


= Viton® actuator seal 1A352 


= Temp. range: 20? to 300°F Ч М diaphragms. UL Listed and CSA 
For harsh environments using pumps, compressors, hydraulic systems, and Certified. 

HVAC equipment. Watertight enclosure meets NEMA 3, 4, 4X, and 13, and IP66. е анна, Actiratton NEMA Lus i [à 
n n id ange Шегеппа ype а Ing ode! B 
Fixed deadband. Switch rated 15A at 125/250VAC; 0.5A at 125VDC. 02 to 10 psi 04 t0 0.9 psi Diaphragm 1 901268017 3FJY6 

Contact Mfr. Item 1 to 40 psi 1.2 to 3.6 psi Diaphragm 1 9012GNG3 3FJY7 

Range Form Model No. 1.5 to 75 psi 2.2 to 6.6 psi Diaphragm 1 9012GNG4 3FJY8 

1.5 to 15 psi SPDT B424VXCYLM15 5LB41 1.5 to 75 psi 2.2 to 6.6 psi Diaphragm 1 90126М047  3FJY9 
3 to 30 psi SPDT B424VXCYLM30 5LB42 3 to 150 psi 4.2 to 13.2 psi Diaphragm 1 9012GNG5 1А352 

6 to 60 psi SPDT B424VXCYLM60 5LB43 5 to 250 psi 7.4 to 33.6 psi Diaphragm 1 9012GNG6 1А353 
10 to 100 psi SPDT B424VXCYLM100 5LB44 5 to 250 psi 7.4 to 33.6 psi Diaphragm 1 9012GNO6 3Ғ171 
20 to 200 psi SPDT B424VXCYLM200 5LB45 20 to 675 psi 19 to 58.8 psi Diaphragm 1 9012GPG2 ЗЕКОЗ 
40 to 400 psi SPDT B424VXCYLM400 5LB46 9010 2900 psi 14110455 psi Piston 1 90120002 3FJZ2 
60 to 600 psi SPDT B424VXCYLM600 36K013 170 10 5600 psi 20010 950 psi Piston 1 90126005 3FJZ3 
100 to 1000 psi SPDT B424BXCYLM1000 36K014 3 to 150 psi 42 psi Diaphragm 1 90126805 3FJZ4 
300 to 3000 psi SPDT B424BXCYLM3000 36K015 1.5 to 75 psi 2.2 to 0.4 psi Diaphragm 1 90125804  3FJZ5 


35T575 


232333 А 
Honeywell Pressure Transmitters 
. a 1⁄4" NPT port 
Pressure Switches Provide high-burst and overpressure protection and exceptional reliability. 
= 5000 series = Glass reinforced Feature stainless steel housing. 0.15% of full range repeatability. Models avail- 
= 16-27" MNPT Port polyester enclosure able for vacuum, pneumatic, hydraulic, and hydrostatic level applications. 
= Temp. range: -40° to 250°F = Screw terminal connection 9.6 to 32V DC, 16 to 32V DC, 
4 to 20mA DC Output 0 to 10V DC Output 
Factory On/ Contact NEMA Mfr. Item Mfr. Item 
Range Off Setting Form Rating Model No. Model No. 
11103 psi 1.5/3 psi SPST-NO Not Rated 76051 237327 a in МИРТ 
1.5/3 psi SPST-NG Not Rated 76061 232333 -14.5 psi to 0 psi PX3229 351575 PX9119 357587 
3.1 t07 psi. —2-1/7psi__SPST-NO___ Not Rated UTERE STEEL 0 to 100 in we РХ3222 351576 PX9118 357588 
4 psi SPST-NC Not Rated 76577 237337 7 D 
- 0 to 15 psi PX3227 351577 X9117 357589 
8t Д 10 psi SPST-NO Not Rated 76576 232343 Я Е 
о 13 psi 2 0 to 30 psi PX3226 351578 X9116 35T590 
8/13 psi SPDT-NO/NC Not Rated 76580 232345 - 5 
14793 psi SPST-NO Not Bated 76052 237328 0 to 100 psi PX3224 351579 Х9114 357591 
14 to 24 psi psi 0 to 150 psi PX3244 357580 — = 
15/24psi — SPDT-NO/NC NotRated 76072 232341 ! b 2 
25 to 50 psi 35 psi SPST-NO Not Rated 76053 237329 0 to 200 psi PX3234 351581 9134 395159 
60/90 psi SPST-NO Not Rated 76054 232330 0 to 250 psi PX3233 351582 = = 
51 to 90 psi 60 psi SPST-NC Not Rated 76064 232335 0 to 500 psi. PX3223 351583 = = 
60 psi SPDT-NO/NC Not Rated 76074 232342 0 to 1000 psi PX3222 35T584 PX9112 357593 
91 to 150 psi 100 psi SPST-NO Not Rated 76055 232346 0 to 3000 psi PX3111 35T585 PX9111 357594 
Pressure Switch Boot Direct Action Blade Contact 79380 232341 0 to 5000 psi PX3220 35T586 PX9110 357595 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Float & Vacuum Switches 
а ШІ ваманво | 

Float Switches WES 

» Rated up to 5 HP at 230VAC Designed to control small motor loads directly. HP rating: 2 HP at 115V, 

= 2-pole 3 HP at 230V 1-phase, 5 HP at 230V 3-phase. Side-mount switches 

= Rated 10A, 600VAC include external pointer, nameplate, rod, and float. Class 9036 

= Ambient temp. range: -22° to 220°F switches are single-lever operated. 

= Conduit entry: NEMA 1, 12"; NEMA 4, 7, 9, 34" 

NEMA 1 NEMA 1 NEMA 4 NEMA 7, 9 а 

Close On Rise Open On Rise Close On Rise Close On Rise |4 L 4 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 


Description Model No. Model No. Model No. Model 
9036DG2 2ҒН59 9036DG2R 2ҒН61 9036DW31 65 9036DR31 
9036DG2C 2ҒН60 9036DG2CR 30289  |9036DW31C 30201  |9036DR3 
903605257 РӘ | = = -Sl 
9036660 2ҒН68 90360608 2ҒН70 903661//1 2ҒН72 9036681 

x ma nm eee | 


9036GG2C 2ҒН69 


9038AG1 2FJ01 |  — - | 9038AW1  2FJ05 
903451: 3DZXNs | —— — — | —_ —__| 


No. 


2FH59 


0907 25 | = г 
8038069 ar == = 


9037EG8 — 2FH77 (9037EGBRÍIFÍ 30203 | -  - | 
9037EG10 3027 IEEE | —— 
903750 2718 | | —  — | 903/7EW9 30714 


Float it, 7" Tapped 30455 Float, 5' Brass Rod, 2 Stops 9049A6 FJ26 
Float Kit, 7" Center Hole 30455 Float, 5' Brass Rod, 4 Stops 9049A6C  3EAAS 
Float Kit, 7" Center Hole 31655 Float, 5' SS Rod, 4 Stops 9049А6 2FJ28 
Float Kit, 7" Center Hole 31655 Float, 5' Brass Rod, 2 Stops 9049A65 ЗЕААб 
NEMA 1 NEMA 1 NEMA 4 

Min. Water Max. Water Close On Rise Open On Rise Close On Rise 

Float Rod Level Level Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 

Angle Adjustment Adjustment Model No. Model No. Model No. 

‘Class 9037 sed Tank Float Switches, Rig it Float Position 
45? 2 9037HG33 2FH90 — 


90° 2 Ы 9037HG35 2FH93 = = 9037HW35 3DZX4 
EN Ы 2 тб 9037HG37 2FH96 = = = = 
11% 9037HG31 2FH85 9037HG31R 3DZV8 — — 
Class ‘0038 Closed Tank c Alternators, Ri Float Position 
90. Ы 90386631 2FJ08 = = 9038CW31 30775 
7 90380633 2FJ10 == = 9038CW33 30776 
‘Class 07 Cose Tank Fia Switches, ER osition 
9037HG34 2FH92 9037HG34R 3DZW5 9037HW34 3DZX3 
9) Ы 2 Ы 9037HG36 2FH94 = — = = 
90° 2 7 9037HG38 307Х1 — = = = 
202 3 2 8% 9037HG30 2FH83 9037HG30R 3DZV6 9037HW30 3DZX2 
11% 9037HG32 2FH86 — — — — 
‘Class 038 Closed Tank Alternators, EST FRAETCSTURN 4 
90? Е 9038CG32 2FJ09 = = 9038CW32 2FJ14 аа” 
90° 9038С034 3DZY8 — — — — 
‘Class 07 Closed Tank Fia Switches, ight Ho Float Position 2FH90 
‘Class ONE Closed Teak А Анығын; Left Float Position Т 
90° 4% 97 2FJ11 — — — — 
Accessories 
Rod, SS, 194" Long 9049ER1 3EAA7 
Rod, SS, 12И Long 9049ER12 ЗЕАА8 
Rod, SS, 39 Long 9049ER3 3EAA9 
Rod. SS, 5%" Lon 9049ER5 ЗЕАС1 
oat ia., Lengt 
Float 3.62" dia., Length 4%, 30455 9049EF1 2FJ35 
А ШІ scuareD | 
Vacuum Switches ыран Баяле 
= Diaphragm actuated SERIES GVG 
= Rated 10A, 600VAC Designed as companions to Class 9036 
= Ambient temp. range: -10° to 185°F апа Class 9037 Type GG float switches 
= Media temp. range: -40° to 250°F commonly used on vacuum heating 
Monitor and control vacuum conditions in pumps. HP rating: 2 HP at 110VAC, З 
sensitive control applications. UL Listed, HP at 220VAC, 5 HP at 440-550VAC. 
CSA Certified. GAW series is CE Certified. GAW Series GVG Series 
Port Contact Mfr. Item 
Range Differential Type Features Form Model No. 
eries 
0 to 25 in 5 to 20 in 1-Port 74-18 In = 
0 to 28.3 inHg 0.8 to 9 in 1-Port 4-18 in FNPT — DPDT 9016GAW21 2FH47 
О to 28.3inHg 1to9in 1-Port “4-18 in FNPT Mounting Feet DPDT 9016GAW21F ЗНАМ1 
0 їо 28.7 inHg 0.8to9 in 1-Port 4-18 in FNPT = PD 9016GAW1 2FH45 
0 to 28.7 in На 0.8 to 9 in 1-Port 1⁄4- EE PT Mounting Feet D 9016GAW1F 3HAL7 
0 їо 28.7 inHg 0.8 to 9 in Hg 1- TINA Ме 181 m FNPT %'-14 NPT external, 74"-18 NPT internal SPDT 9016GAW1Z16 3НА19 
eries 
0 to 25 in H 5to 10 in H 1-Port 4-18 in FNP: = DPST 9016GVG1J09 FH48 
Oto 25 in H 5 to 10 in H 1-Port 4-18 in FNP: = DP 9016GVG1J10 ^ 2FP36 
0 to 25 in H 5to 10 in H 1-Port 4-18 in FNP: = DP 9016GVG1J13 2ЕР38 
to to -Port 4-18 in ay Lever, Continuous, Namplate Marked: Float Only, Vacuum and Float 
5 to 25 in oto 10 in 1-Роп i 3 Way Lever, | : loat, With Mounting Bracket ОР: O9EF ЗНАМ4 
5 to 25 in 5 to 10 in 2-Port 4-18 in МАРТ Жіп male pi pe thread on pressure connection DP 9016GVG1J097 ЗНАМ5 
5 to 25 in 5to 10 in 1-Port 14-18 in FNP ith Mounting Bracket DP 9016GVG1J10F 3HAM6 
5 to 25 іп 5 to 10 in 1-Port 14-18 in FNP: = DP 9016 1412 — SHAM7 
5to25inHg 5 to 10 in Hg 1-Port 14-18 in FNP 3 Way Lever, Continuous, Namplate Marked: Float Only, Vacuum and Float DP 9016GVG1J13E ЗНАМ8 
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ELECTRICAL 
Enclosures 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


NEMA 1 
Galvanized 
6JYU7 


— 


NEMA 3R 
Painted 
1ZHH6 


284 GRAINGER. 
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Screw Cover Pull Boxes 

Suitable for use as a junction or pull box in commercial 
and industrial applications. UL Listed and CSA Certified. 
NEMA 1 


Feature mounting holes on back of box. Cover design 
allows easy removal without extracting cover screws. 


WIEGMANN Hoffman 
NEMA 3R 


Provide protection in outdoor applications against 
rain, sleet, and snow, or indoors against dripping 
water. Use as wiring box or junction box. Feature 
slip-on cover that is securely fastened with screws. 
Drip shield top and smooth seamless sides and front. 


NO KNOCKOUTS WITH KNOCKOUTS 
Painted Galvanized Painted Galvanized 
Wiegmann | Hoffman | Wiegmann | Hoffman | Wiegmann | Hoffman | Wiegmann | Hoffman 
Item Item Item Item Item Item Item Item 
H w D No. No. No. No. No. No. No. No. 
NEMA 1 
40in 40іп 3.0in - - - - — — — 32F637 
40in 40іп 40іп | 1ZHK7 32F635 6JYU7 32F634 4KP26 32FG32 6JZA5 32F633 
60in 60in 3.0in — - — — — 32FG36 — — 
6.0in 40in 4.0іп | 4DMU2 32F639 6JYX9 32FG38 4DMU1 — 6JYX8 — 
60in 60in 4.0in | 1ZHK8 32F643 6JYU8 32FG42 4KP27 32FG40 6JZA6 32FG41 
6.0in 60іп 6.0in | 4DMU3 32FG47 6JYYO 32FG46 1ZHK9 32FG44 6JYU9 32F645 
80in  60in 4.0in | 4DMUG 32FG50 6JYY3 — 40М04 32FG48 6JYY1 32FG49 
80in  80in 4.0in | 1ZHL1 32FG57 6JYVO 32FG56 4КР28 32FG54 6JZA7 32FG55 
80in 60in 6.0in | 4DMU7 32F653 6JYY4 32FG52 4DMU5 32FG51 6JYY2 - 
80in 80іп 60in — 32FG61 6JYV1 32FG60 4KP29 32FG58 6JZA8 32FG59 
80in 80іп 8.0іп | 4DMT6 32FG64 6JYX6 32F663 4DMT1 32FG62 6JYX1 — 
8.131п 813in біп | TZHL2 — — — — - - - 
10.0in 80in 40in | 4DMUB 32FG67 6JYY5 32FG66 4DMR6 32FH41 6JYW7 32FG65 
10.0in 10.0in 4.0in | 1ZHL3 32FG75 6JYV2 32FG74 4KP30 32FG72 6JZA9 32Е673 
10.0in 80іп 6.0іп | 4DMUS 32FG71 6JYY6 32FG70 4DMR9 32FG68 6JYXO 32FG69 
10.0іп 10.0in 6.0in | 1ZHL4 32FG79 6JYV3 32F678 4KP31 32FG76 6JZC0 32FG77 
120in 80in 4.0in — — — — — 32FH42 — - 
120in 10.0in 4.0іп | 4DMV2 — 6JYY8 32FG82 4DMR7 32FG80 6JYW8 32FG81 
120in 120in 4.0іп | 1ZHL5 32FG89 6JYV4 32FG88 4KP32 32FG86 6JZC1 32FG87 
120in 10.0in 6.0in | 4DMV3 32FG85 6JYY9 32F684 4DMV1 — 6JYY7 32Е683 
12.0 іп 120in 6.0іп | 1ZHL6 32F693 6JYV5 32FG92 4KP33 32FG90 6Ј2С2 32FG91 
120in 120in 80in | 4DMV5 32F697 6JYZ1 32FG96 4DMV4 32FG94 6ЈҮ20 32Е695 
150in 120in 40in | 4DMV8 - 6JYZ4 — 4DMV6 — 6JYZ2 = 
15.0іп 150in 40in | 4DMT3 32FH06 6JYX3 32FH05 4DMR8 — 6JYW9 — 
15.0іп 12.0in 6.0in | 4DMV9 — 6JYZ5 = 4DMV7 — 6JY23 — 
15.0іп 15.0іп 6.0іп | 1ZHL8 — 6JYV7 — 17Н17 — 6JYV6 — 
16.0in 120in 4.0in — 32FH10 — 32FG99 — 32FH43 - 32Е698 
16.0in 16.0іп 4.0in | 6HYF8 — 6HYGO — GHYF7 — 6HYF9 — 
16.0in 12.0іп 6.0in — 32FH04 — 32FH03 — 32FHO1 — 32FH02 
16.0іп 15.0іп 6.0in - — — — — — — 32FH08 
16.0in 16.0in 6.0in = 32FH44 = 32FHO9 = 32FHO7 = = 
18.0іп 12.0іп 4.0in — — - - — 32FH45 — — 
18.0іп 18.0in 4.0іп | 1ZHN1 32FH13 6JYV9 32FH59 TZHL9 32FH11 6JYV8 32FH12 
18.0іп 12.0іп 6.0іп - 32FH47 — — — 32FH46 - - 
18.0in 18.0іп 6.0in | 1ZHN3 32FH17 6JYW1 32FH16 1ZHN2 32FH14 6JYWO 32FH15 
18.0in 18.0іп 8.0in | 4DMW2 32FH20 6JYZ7 32FH19 4DMW1 — 6JYZ6 = 
18.0in 18.0in 10.0in — - - - - 32FH18 — — 
240in 12.0іп 4.0іп - 32FH22 — — — — — — 
240in 18.0in 40in | 4DMW6 — 6JZAT — 4DMW3 — 6JYZ8 = 
240in 240in 4.0in | 4DMT4 32FH28 6JYX4 32FH27 — 32FH21 — - 
240in 18.0in 6.0in | 4DMW7 32FH24 6JZA2 — 4DMW4 32FH48 6JYZ9 32FH23 
240in 24.0іп 6.0in | 1ZHN5 32FH30 6JYW3 32FH29 1ZHN4 32FH51 6JYW2 — 
240in 18.0in 8.0in | 4DMW8 — 6JZA3 32FH26 4DMW5 32FH25 6JZA0 = 
240in 20.0in 8.0in — 32FH32 — — — - — — 
240in 240in 8.0in | 1ZHN7 32FH52 6JYW5 32FH61 1ZHN6 32FH31 6JYW4 — 
240in 24.0іп 10.0in — 32FH49 — — — — — — 
240in 240in 12.0in — 32FH50 == 32FH60 — — — — 
30.0in 24.0in 6.0in | 4DMT5 32FH35 6JYX5 32FH34 4DMW9 32FH33 6JZA4 = 
30.0in 240in 8.0in | 4DMT7 32FH37 6JYX7 32FH36 4DMT2 — 6JYX2 — 
30.0in 30.0in 8.0in | 1ZHN8 32FH54 6JYW6 32FH38 — — — — 
30.0in 30.0in 12.0 in — 32FH53 = = — — — — 
36.0in 36.0in 6.0in — 32FH56 — — — — — — 
36.01п 240in 8.0in — 32FH39 — — — — — — 
36.0in 36.0in 8.0in — 32FH57 — 32FH63 — — — — 
36.0in 36.0in 12.0in — 32FH55 — 32FH62 — — — — 
48.0in 48.0іп 120in — 32FH58 — — — — — — 
NEMA 3R 
40in 40іп 4.0іп - - 6HYG1 — 1ZHH5 32FH66 6Ј2С3 32FG03 
60in 40іп 4.0in = — 6HYG2 - 34909 - 6JZE4 32FG04 
60in 60іп 4.0in — 32FH96 6HYG3 32FG18 * | 1ZHH6 32FH67 6J2C4 - 
6.0in  60in  6.0in — 32FH97 6HYG5 — 1ZHH7 32FH68 6J265 32FG05 
80in 60іп 4.0in = — 6HYG4 — 66725 32FH98 6JZF2 — 
80in 80іп 4.0in = 32FH99 6HYG7 32FG19 * | 3A910 32FH69 6JZE5 32FG06 
80in 60іп 6.0in — — 6HYG6 - 66727 — 6JZF4 - 
80in 80іп 6.0in - 32FJ01 6HYHO 32FG20 * | 1ZHH8 32FH70 6Ј2С6 32FG07 
10.0in 80іп 40іп — — 6HYG8 — 3A911 32FH80 6JZE6 — 
10.0in 10.0in 4.0 in — 32FH78 6HYH2 — 1ZHH9 32FH71 6JZC7 32FG08 
10.0in 80іп 6.0in = — 6HYG9 — 60728 32FH81 6JZF5 — 
10.0іп 10.0in 6.0 in — 32FH79 6HYH3 — 1ZHJ1 32FH72 60768 32FG09 
120in 10.0in 4.0in = — 6JYR8 = 60726 — 6JZF3 - 
120in 120іп 4.0іп - 32FH83 6JYTO 32FG14 * | 1ZHJ2 32FH73 6JZC9 32FG10 
120in 80in 6.0in = = 6HYH1 = — — — = 
120in 100in 6.0in — - 6JYR9 — 3A912 32FH82 6JZE7 - 
12.0іп 120in 6.біп - 32FH85 6JYT1 32FG15 * | 1ZHJ3 32FH84 6JZD0 32FG11 
12.0іп 12.0in 8.0іп | 4DMR4 32FH86 — — — 32FH74 6JZE8 32FG12 
15.0іп 120in 4.0іп = = 6JYT3 = 2W833 — 6JZE3 — 
150in 120in 6.біп — — 6JYT4 = 40МТ8 - 6/70 - 
16.0іп 120in 6.біп - - — — — 32FH87 — — 
180in 180in 4.0in — — 6JYT7 — — — — — 
180in 120in 6.0in — — 6JYT5 — — 32FH88 — — 
180in 150in 6.біп — - 6JYT6 — 66729 — 6JZF6 - 
180in 180in 6.біп — 32FH89 6JYT8 32FG16 * | 12HJ4 32FH75 6JZD1 32F613 
18.0in 15.0in 8.0in | 4DMR5 — — — — — 6JZE9 — 
18.0in 18.0іп 8.01п — 32FH90 — — 4DMT9 32FH76 6JZF1 — 
240in 18.0in 6.0in — — 6JYT9 — — — — — 
240in 240in 6.0in — 32FH94 6JYUO - - 32ҒН93 - - 
240in 240іп 8.0in | 6HYC1 32FH95 — 32FG17 * — 32FH77 — — 
240in 240in 12.0іп — 32FH92 — — — 32FH91 — — 
30.0in 30.0in 12.0in — — — — — 32FH64 — — 
36.0in 36.0in 12.0іп — — — — — 32FH65 — — 


* Rated NEMA 3, 12 
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ELECTRICAL 
Enclosures 


NEMA 1 NEMA 3R : 
Wiegmann Hoffman Wiegmann Hoffman 
Interior Item Interior Item Interior Item Interior Item =. " Ж 

H m Panel* D No. Panel* D No. Panel* D No. Panel* 0 No. WIEGMANN аиан 
Without Knockouts = 

6.0in 6.0in| 1ZHF9 4.0іп 1ZHF6 | 32FT21 4.0in 32FA83 = = = — — — 

8.0in 6.0in| 2W821 4.0іп 2W818 | 32FT22 4.0in 32FA84 = = = = = = Hinged Cover NEMA 1 

8.0in 6.0in| 2W821 6.0in 6HXY6 = = — = = = = = = 

8.0in 8.0іп 60/54 4.0іп 6HXY7 |32FT23 4.0in 32ҒА85 = = = = = and 3R Enclosures 

8.0in 8.0іп 60/54 6.0in GHXY8 | 32FT23 6.0in 32ҒА86 = = = = = = i 
10011 8.0in| 3A904 40in 3A903  |32FT05 4.0in 3273 | — = = === Steel with ANSI 61 gray polyester powder-coated 
10.0іп 8.0in| 3A904 6.0in 6HXY9 32FT05 6.0in 32FA74 — — = = = = finish inside and out. NEMA 1 enclosures include a 
ааа === lsh teach and NEMA SR encosurs have а 
12.0іп 1001п 3A937 4.0in GHXZ1  |32FT06 60іп 32FA75 | — = = INE padlockable hasp. Optional interior panels are avail- 
12.0in 10.0in 3A937  6.0in 3A905 pec e E = к= = = able, see table below. UL Listed and CSA Certified. 
120in 12.0in| 2W822 4.0in 2W819 | 32FTO7 40in 32FA76 — = = = = = 
12.0in 12.0 in| 2W822 6.0in 1ZHF8 | 32FTO7 6.0in 32FA70 = = = = = = 
12.0in 12.0in| 2W822 80іп GHXZ2 | 32FTO7 8.0in 32FA77 = = = = = = 
14.0іп 12.0in| 2W823 6.0in 2W820 | 32FT08 4.0in 32ҒА78 = = = = = 
14.0іп 12.0in| 2W823 8.0in 3A940 | 32FT08 6.0in 32FA79 = = = = = = ! 
14.0іп 120 — — — 32FT08 8.0in 32ҒА80 — = = — >= = i 
16.0in 12.0in| 31LA17 6.0in GHXZ3 | 32FT09 8.62 in 32FA54 21/827 6.0in 3А921 |32ЕТ25 6.0in 32FC28 \ 
16.0in 12.0in Included 6.0in 3A906 | 32ЕТ10 6.0in 32FA81 — = = = — — | МЕМА 1 
16.0in 120i - — = 32ҒТ09 6.62 in 32ҒА53 = = = = — — | = 2W818 
16.0in 16.0in Included 6.0in GHXZ4 | 32FT11 6.62in 32FA55  31LA18 6.0in 6HYA7 |32ЕТ28 6.0in 32FC29 | 
18.0іп 180іП — — = = = = = = 32FT30 6.0 in 32FC37 EI 
18.0іп 180in — = = = = = = = = 32FT30 10.0 in 32FC36 | 3] 
200i 12200 — — - МАП Goin зээ | — — — =e ш | 
20.0in 16.0in|Included 6.0in 3A907 | 32FT12 6.62in 32ҒА56 |2W828 6.0in 60718 |32ҒТ31 6.0in 32FC30 ч 
20.0in 16.0in|Included 8.0in 3A908 | 32ЕТ12 8.62 in 32ҒА57 — — — = >= = 
20.0 in 20.0 in| Included 6.0in 6HXZ5 | 32FT13 6.62in 32FA51 |3A922 8.0in 5W278 32FT35 8.0in 32FC31 4 
20.0in 20.0 in| Included 8.0in GHXZ6 | 32FT13 8.62 in 32ҒА58 = = = = = = 
24.0 in 16.0i| — = = 32FT14 6.62 in 32ҒА59 = = = = = 
24.0 in 20.0in|Included 6.0in 607144 | 32FT15 6.62in 32FA60 121/829 80іп GHYA8 |32ҒТ40 8.0in 32FC32 
240in 20.0in|Included 8.0in 5W275 | 32FT15 8.62 in 32FA61 — — — — — = 
24.0 in 24.0 in| 346523 6.0in GHXZ7 | 32FT16 6.62 in 32FA62 |2W829 80іп 4KP25 |32ҒТ44 10.0in 32FC38 ^ 
240in 24.0in|Included 8.0in 6HXZ8 | 32FT16 8.62 in 32FA63 — — — 32FT44 8.0in 32FC33 € 
30.0in 24.біп Included 8.0in 6C715 | 32FT17 6.62in 32FA64 24924 8.0in 66719 |32ЕТ50 8.0in 32FC34 C= 
30.0in 24.0 in| Included 10.0in 5W276 | 32FT17 8.62 in 32FA65 — — — = — = 
300in 300in — = = 32ҒТ18 8.62 іп 32FA66 311419 12.0in GHYA9 32ҒТ54 12.0in 32FC39 
36.0in 24.0 in| Included 8.0in 6C716 | 32FT19 6.62in 32FA67 234932 12.0in 60720  |32FT55 12.0іп 32FC35 
36.0 in 240in — = = 32FT19 8.62 in 32ҒА52 = = = = - = 
36.0in 30.0іп None 12.0іп 5W277 | 32FT20 6.62 in 32FA68 = = = 32ҒТ57 12.0 іп 32FC40 
36.0 in 300in — = = 32FT20 8.62 in 32ҒА69 — = = = — = a 
360in 360in — — = = = — 34C493 12.0in 6HYCO 32ҒТ61 12.0 in 32ҒС41 
With Knockouts 
60in 60in| — 40in 4KN71 = = — — — — 32FT21 40 in 32FC52 
80in 6&0in — — — — = 2W821 40іп 3A913 32ҒТ22 4.0in 32FC53 
80in 8&0in| — 40in 4КМ72 = = 60754 4.0in GHYA5S |32ҒТ23 6.0in 32FC47 | 
80in 8.0in| — = = = = 60754 6.0in 66717 = >= = | 
10.0іп &0in — = = = = = 3A904 6.0in 17НН4 |32ҒТ05 6.0in 32FC49 ! 
120in 10.0in) —  40іп 6HXV6 = = = 34937 6.0in 3A939 32ҒТ06 6.0in 32ҒС50 " NEMA3R 
12.0іп 12.0in) -- 40in 4KN73 = = = 2W822 6.0in 6HYA6 |32FT07 10.0 in 32FC51 ЗОЕСОВ 
120in 12.0in) — 60іп 17бү7 = = = = = = 32FT07 6.0in 32FC48 ! 
18.0іп 12.0i| -- 40іп 6HXV7 = = = = = = = = - 
18.0іп 15.0in) -- 40іп 6HXV8 - = = = = = = = = 
18.0in 18.0in| — 60іп 6HXV9 = = = = = = = = = 
240in 18.0in| — 60іп 6HXW0 = = = = = = = = = 
* Panel ordering information for Wiegmann is on page 292; ordering information for Hoffman is on page 289. 
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2VE20 WIEGMANN Е 


NEMA 1 Wireway 
Duct and Fittings 


= 16-ga. carbon steel bodies 
= ANSI 61 gray polyester 

powder-coated finish 
Straight wireway duct protects electrical 
wiring in locations where dust, dirt, oil, and 
water are not serious problems. Hinged 


covers allow easy lay-in of wires. Doors can 


be hung in open position or removed from 
tub. UL Listed and CSA Certified. 


4 in x 4 in WIREWAY 


No Yes No Yes 

Item Item Item Item 

L No. No. No. No. 
12in| 2VE22 2VE20 2VE36 2VE35 
24in | 2VE24 2VE23 2VE38 2VE37 
36 in | 2VE26 2VE25 2VE40 2VE39 
48 іп | 2VE28 2VE27 2VE42 2VE41 
60 іп | 2VE30 2VE29 2VE44 2VE43 
72in | 2VE32 2VE31 2VE46 2VE45 
108! 2VE34 2VE33 2VE48 2VE47 
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6 in x 6 in WIREWAY 


Item 
Telescope Fitting, 
Adjustable 9.50 to 
15.00 in Length 
Bracket Hanger, 
Hangs From 
Overhead 
Connector 
End Cap 
45° Elbow 
90° Elbow 
Panel Adapter 
90° Sweep Elbow 
Tee 
Cross 
Reducer, Reduces 
From 6x6 Sq In 
To 4x4 Sq In 


WIEGMANN 


4inx4 


іп | 6inx6 in 


WIREWAY | WIREWAY 
FITTINGS | FITTINGS 


Item 
No. 


2VE49 


2/Е51 


2/Е53 
2/Е55 
2VES7 
2/Е58 
2VE61 
2VE64 
2VE66 
2VE68 


Item 
No. 


2/Е50 


2/Е52 


2/Е54 
2/Е56 
2/Е59 
2VE60 
2VE62 
2VE65 
2VE67 
2VE69 


2VE63 


NEMA 3R Wiring Troughs 


Protect wiring in outdoor installations from rain, sleet, and snow, or indoors 
against dripping water. Feature drip shield top and smooth seamless sides 
that prevent rain, snow, and sleet from entering enclosure. Embossed 
mounting holes on back. Slip-on removable cover is fastened with screws 
located along the bottom edge. Knockouts are located on bottom of enclo- 
sure. Gray polyester powder-coated finish or unpainted galvanized steel. UL 
Listed and CSA Certified. 


ANSI 61 
POLYESTER POWDER GALVANIZED 
With No With 
No Knockouts} Knockouts | Knockouts | Knockouts 
Item Item Item Item 
H Ww D No. No. No. No. 
4.0 in 4.0 in 120in | 6HYEG 1ZHJ5 6HYD5 6JZD2 
4.0 in 4.0 in 240in | 6НҮЕТ 12HJ6 6HYD6 6JZD3 
4.0 in 4.0 in 36.0in | 6НҮЕ8 1ZHJ7 6HYD7 6JZD4 
4.0 in 4.0 in 48.0in | 6HYE9 12HJ8 6HYD8 6JZD5 
4.0 in 4.0 in 60.0in | 6HYFO 1ZHJ9 6HYD9 6JZD6 
6.0 in 6.0 in 120in | 6HYF1 1ZHK1 6HYEO 6JZD7 
6.0 in 6.0 in 24.0 in | 6HYF2 1ZHK2 6HYE1 6JZD8 
6.0 in 6.0 in 36.0 in | 6HYF3 1ZHK3 6HYE2 6JZD9 
6.0 in 6.0 in 48.0in | 6HYF4 1ZHK4 6HYE3 6Ј2Е0 
6.0 in 6.0 іп 60.0іп | GHYF5 1ZHK5 6HYE4 6JZE1 
6.0 in 6.0 in 72.0 in | 6HYF6 1ZHK6 6НҮЕ5 6JZE2 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. z © 
Enclosures Details on page А1. E 


STEEL STEEL 
PAINTED STEEL | NEMA 3R, МЕМА 3R, 
NEMA 4, 12, 13| 4,4X, 12 4,4Х,12 
Interior Item Item Item 
H wW D Panel* No. No. No. 


біп біп 6.0 in | IZAR ft | — | | 
Hinged Cover Enclosures (JIC) 
6.0 in 3.5 in 41/58 6HXX Г —- | — 
6.0 in 4.0 in 4V58 | — | 6HXM | 
1ZHP7 4KN97 6.0 in 4.0 in 6X020 | 4KN97 7 6ХС06 7 4KN96 
8.0 in 5in A900 | 4KN88 | — — | — 
8.0in 4.0 in A920 | = ^^ [| 65007 | 
0.0 in 4.0 in A928 | АРИ 1 600484 | 4KN99 
0.0 in 6.0 in 428 | 4Р2 O — ë | — 
біп (іп 6X | AP ^| — | — 
Оп 6.0 in 6X = | 4КР05 | RPA 
0 in 6.0 in 4KP36 AKPO6 | H3 | — 
4.0 In 6.0 In DM 6XC09 -- 
2М/830 4.0 in 6.0 in 6X | АРВ | — | акро 
6.0 in d 6.0 in A930 | 4КР10 | 6XCi0 ^ | 4KP09 
Hinged Cover Enclosures, Includes Padlockable Hasp and Print Pocke! 
6.0 in біп 6.0in W827 | 2W830 1604 |  — 
6.0 in Qin 8.0 in W8 | 6XCil6ó | 6XC26 — 
60in  160in  60in  3ILAIB | 6HXZ8 | 6HYC2 | = 
. 0.0 in 6.0 in 6.0 in W828 | 2W831 76074 | — 
0.0in  160in  80in W828 | 60732 | iZHP3 | = 
қ 200in 16.біп 00in  2W828 | БНҮАО | 6HYC3 | = 
WIEGMANN 20.010  20.0in 60іп 34922 | 6HYA1 | НН |  — 
200in 200in 80іп  3A922 | 3A923 | — | 6HYC5 
NEMA 4 and 4X Enclosures (Пп 2000 60n ӨС9 | 8015 |6 | — 
240i 200m 80п СО | ВНҮА2 — (| TZHP | — 
a 14- - i 40п 240i ^  80in W829 | 2482 — | 6X027 | = 
14-ga. carbon steel and 16-ga. stainless steel | | 240i —240in 12.0 2809 | — — —|--6HYCE = 
= ANSI 61 gray polyester powder-coated finish on painted steel units 300in 240i ^  80in 3A024 | 66733 | 1745 |  — 
m 0.0 in 4.0 in 0.0 in A924 W279 e = 
Neoprene gasket on NEMA 4 (JIC) o rT ЗАА — — oy | — 
= Polyurethane foam-in-place seamless gasket on NEMA Type 4 6.0 in 40 in 8.0 in А9 [ 6XC17 1 6XC28 | = 
Provide nonsubmersible watertight protection indoors and outdoors where arn oan An — A —— 
splashing, dripping, or hose-down of noncorrosive liquids can occur. Cover is 360in 20.0іп 20in 34933 | 6HYM | 6X20 | — 
mounted to box with a sturdy continuous hinge. All hardware, door clamps, oT sn Tm Ses | — 165 = 
and hinges are stainless steel. Interior panels sold separately (see page 292). eplacement Clam 4КР4 
UL Listed and CSA Certified. * Panel ordering information is on page 292. 1 Rated NEMA 3, 4 only. 
304 304 STAINLESS STEEL |316L STAINLESS STEEL 
PAINTED STEEL | STAINLESS STEEL NEMA 3, 3R, NEMA 3, 3R, 
NEMA 4, 12, 13 | NEMA 3R, 4, 4X, 12) ЗАХ, 4, 4X, 12,13 | ЗАХ, 4, 4X, 12, 13 
Interior Item Item Item Item 
H WwW D Panel* | Series No. Series Мо. Series No. Series No. 
40іп 40m 30i  — A51N т — | — ————L— = 
60in 40in 30in R89 | АМЕ ЖЕТ | — — — | | = 
Painted Steel ty in EET Dh 5 ИШ [ AbNF 32 ЕШЮ | — — | — — | — — 
Oin 40in 40іп R89 | — - 4| AMS 2Ж4 | — | — | — — 
каны &0in 60i 40in 324866 | ASINE 26028 | Asis 3 ЫЗ | с — | — = 
60in 60in 4.0іп Roo | AINE 3281 | — - | | —  — | — — 
8.0in 60in 3.5in R03 | ASTNF. d2FEE20 | — — |- - [| — = 
80in 60іп 35in R93 | AbINF 32802 | — | .— | —  — Г — = 
80in 60п 40in 32FRO3 | — — | А515 _32FE46 - - | — = 
0.0in 8.0in 40  32FR67 | А51МЕ 32FE30 | А515 24 | — - - = 
100in 80in 40in 32FR67 АМ, 32FEE36 | — — | — | — | — = 
0.0in 8.0in 6.0in R6/ [АМЕ 32RE3] | — — | | — | — | — = 
20in 10.0im 5.0in 32FR63 | ASINF 2Ғ 92 | — - | | — | — | — = 
Oin 10.0in 5.0in R63 [АМЕ J2FES] | — — | —  — [|] — zz 
120in 10.0in 6.0in 32FRÓ3 | — — | А515 2548 | — - | — — 
12.0іп 12.0in 6.0in  32FR68 | ASTNF 92833 | А515 255% | — - | — = 
140in 12.0in 6.0in  32FR80 | ASTNF 92-854 | А515 32FE52 | —— - | — = 
40in 120in 6.0іп 32FR80 | ASiNF 2Ғ98 | — - | — = — | — = 
6.0in 12.0in 60п 32FT25 | 4 92504 | — = — | MSWS 32FD07 | A4SW3 32Ғ09 
6.0іп 12.0in 8.0in 32FT25 | A4  32FC55 | — — _ (| MSWS 32-008 | A4SWS3 32FD10 
6.0in 14.0in 6.0in  32FR69 | АБІМЕ 32FE35 | А515 32FES4 | E 


І 6.0in 16.0in 6.0in 32F128 | Ad 32656 | — — | MSW D MSW3 32FD —— 
gcc m ^ 200i 160in &0in 30FT3 | A4 32057 | — — | AMSW3 32FD E 
200in 16.0in 8.0in 32FT31 А4 32-58 | — | — | MW D A4SW3 FD14 
« 20.0іп 160in 10.0in 32FT31 | A4  32FC99 | — = [MW 016 == 
| 200in 200in 6.0in 32FT35 | Ad З2РС60 | — — | MSW 321 | — — 
j 200in 20.0in &0in 32135 | M 3261 | — — | MW D19 | A4SW3 32FDi8 
) 240im 160іп &Oin 32737 | — = |= = [MW 020 = 
| Lm 240i 200in 6.0in 32Ғ140 | А4  32F82 | — — | AdSW3 32Ғ0 a 
—_— 24.0in 20.0in 8.0in 32FT40 | A4  32FC68 | — - | MSW FD A4SW3 32FD 
4.01п 20.0in. 10.0 in 40 A4 69 | — — | MSW D24 — -- 
401 240in 6.01п 4 | M СС | — - | MSW3 3205 — — 
240in 240in 8.0in 214! М  32FC71 | — -- |! ASW3 32027 | A4SWS3 32FD26 
7 240i 240i 12.0in 3014 | —  — | — — | AdSW3 32FDD8 | —_ — 
30.0in 24.0 in &0in 228150 | Ad  32FCb4 | — — | A4SW3 32FD30 | A4SW3_32FD29 
300in 240in 100іп 32150 | A4 320658 | — — | МӨЛ ЭН | — — 
H 300in 240in 120in 224150 | Ad 32? | — — | A4SW3 32032 | — — 
Hinged-Cover NEMA 4 300in 300in 80in —32FT54 | А4 —32FC734 | —  — | AÁSW3 32033 | с— = 
360in 240in 80in 32FT55 | Ad зв — — | AdSW3 32FDM | — = 
and 4X Enclosures 36.0 in 300i 80in З2Е757 A4 З2ЕС74 | — - | MSW3 32035 | — = 
36.0im 300in 10.0in 3257 | A4 3268 | — — — | A4SW3 320988 | — = 
= ANSI 61 gray polyester powder-coated 36.0 in 30.0in 12.0in 32ҒТ57 M .MISWS S2FDA2 | A4SW3 32097 | = = 
ini i i 360i 36.0in 12011 32H61 | — — | — | — | A4SW3 32039 | A4SW3_32FD38 
finish on painted steel units 48.0 in 36.0 in 10.0in 32FT70_| М 205 | — — — | — - |- = 
= Continuous hinge 48.0 іп 36.0in 12.0in 0 | Ad б | AdSW3 32FDA3 | MSW 040 == 
= ІР66 rated 48.0 in 36.0 in 16.0 in oj) a 2871 әр рг — 
60.01п 360in 120in 32F1/3 | —  —  |MSW3 32FDA4 | AdSW3  32FD = = 
Covers feature screw-down clamp latches for 6001036010 1601 or | M ere OO —— [ү = = 
reliable seal. UL Listed and CSA Certified. * Panel ordering information is on page 289. 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Enclosures 


WIEGMANN е NET 2HAY1 


Wiegmann N412C ULTIMATE 
Series Enclosures 


Protect electrical and electronic components form harsh environments. | 304 


Designed with a 20? sloped-top and feature fabricated bodies and doors from Goran Steet) Carton Steel | Stalnless Stael 

14- or 16-ga. steel with continuously plasma welded seams. Doors are inter- 3R, 4, 12 4, 12, 13 4, AX, 12 
changeable, easily removable and have flush latching. Have concealed hinges ji Е D өйи әт пеп Пат 
and doors are sealed with a closed cell neoprene gasket. Increased tub opening теоре Top Enclosure 5 5 i 
provides better access. Smooth grain finish. 120in 120in 60їп 2NJ26 — 2HAX1 = 
304 16.0in 12.0in  6.0in 2NJ28 — 2HAX2 — 

Carbon Steel | Carbon Steel | Stainless Steel 16.0in 12.0in 8.01п 2NJ28 — — 2HCA8 

TEMA | NEMAJR. | NEMAJR 160m 160m 80in 2NJ30 = 2HAX3 2HCA2 
3R, 4, 12 4, 12, 13 4, AX, 12 20.0in 16.0іп 6.0іп 2NJ32 — 2HAX4 = 

Interior Item Item Item 200in 160in 80in 2NJ32 — 2HAX5 2HAZ8 

H wW D Panel No. No. No. 20.0іп 16.0in 12.0 in 2NJ32 — — 2HCC3 

Enclosure 20.0im 200in 6.0in 2NJ34 — 2HAX6 — 

12.0in 12.0in 6.0in ^ 2NJ26 or 2NJ27 2NE71 — 2NE72 20.0in 200in 80in 2NJ34 — 2HAX7 2HCA1 

16.0in 12.0in 6.0in 2.28 or 2NJ29 2NE73 = 2NE74 20.0in 20.0in 12.0in 2NJ35 — — 2HCC1 
16.0in 12.0in 80іп ^ 2NJ28 or2NJ29 2NE75 = 2NE76 240in 200in 8.0 in 2NJ38 = 2HAX8 2HCA3 
16.0in 16.0in 6.0in — 2NJ30 or 2NJ31 2NE77 = 2NE78 240in 240in 80in 2NJ40 = 2HAY2 2HAZ9 
16.0in 16.0in 80іп  2NJ30 or 2NJ31 2NE79 = 2МЕ80 240in 240in 10.0іп 2NJ40 = 2HAX9 — 
16.0in 20.0in 8.0in _ 2NJ32 or 2NJ33 2NE81 = 2NE82 240in 240in 12.0in 2NJ40 = 2HAY1 2HCA6 
20.0in 16.0in 6.0in 2140132 or 2NJ33 2NE83 — 2NE84 30.0in 240in 80in 2NJ42 — 2HAY6 2HCA4 
20.0in 160іп 80in 21032 or 2NJ33 2NE85 = 2NE86 30.0in 240in 12.0in 2NJ42 — 2НДҮ4 2HCA5 
20.0in 20.0in 6.0in 21034 or 2NJ35 2МЕ87 - 2NE88 300in 240in 20.0 in 2NJ42 = 2HAY5 — 
20.0іп 20.0in 80in 21034 or 2NJ35 2NE89 = 2NE9O 30.0im 30.0in 80in 2NJ44 — — 2HCA7 
20.0in 20.0in 12.0in — 2NJ34 or 2NJ35 2NE91 = 2NE92 300in 300in 80in 2NJ42 — 2HAY7 = 
240in 16.0in 80in ^ 2NJ36 or2NJ37 2NE93 — 2NE94 36.0іп 30.0in 80in 2NJ48 — 2HAZ2 — 
240in 20.0in 80in 210138 or2NJ39 2NE95 — 2NE96 36.0im 30.0in 10.0in 2NJ48 — 2HAY8 — 
240in 240in 80in  2NJ40 or 2NJ41 2NE97 — 2NE98 36.0in 30.0in 12.0in 2NJ48 — 2HAY9 2HCC2 
240in 240in 12.0in —2NJ40 or 2NJ41 2NE99 — 2NJ10 36.0in 30.0in 16.0in 2NJ48 = 2HAZ1 2HCC5 
30.0in 240in 80in ^ 2NJ42 or 2NJ43 2NJ11 = 2NJ12 36.0 in 36.0in 12.0 in 340492 - 2HAZ3 2HCA9 
30.0in 240in 12.0in —2NJ42 or 2NJ43 2NJ13 — 2NJ14 48.0in 36.0in 10.0іп 346483 - 2HAZ4 = 
30.0in 30.0in 80in  2NJ44 or 2NJ45 2NJ15 = 2NJ16 48.0 in 36.0in 12.0in 346483 - 2HAZ5 — 
36.0in 240in 80in ^ 2NJ46 or 2NJ47 2NJ17 — 2NJ18 48.0in 36.0in 16.0in 340483 — 2HAZ6 — 
36.0in 30.0in 80in ^ 2NJ48 or 2NJ49 2NJ20 — 2NJ22 60.0in 36.0in 12.0in 346472 - 2HAZ7 — 
36.0in 30.0in 12.0in —2NJ48 or 2NJ49 2NJ24 — 2NJ25 60.0in 36.0in 16.0in 346472 - - 2HCC7 

Hoffman — 

Aluminum Enclosures, NEMA 12 and 13 

Lightweight enclosures protect components and controls 

in indoor applications. Designed with seams that are йе 32FD71 

continuously welded and ground smooth. Stainless steel H w D No. 

screws and clamps secure cover that is removed by 6.0in 6.0in 4.0in 32Р074 
; ; i ; ; 80in 6.0in 40in 32Ғ075 

pulling stainless steel continuous hinge pin. Weldnuts are 160 80n 40n 32FDIU 

furnished for mounting optional panels and terminal block о от 100in 6&0in 32FD71 

kit. Oil-resistant gasket. Enclosures are unpainted; cover 14.0іп 12.0in 6.0in 32FD72 

and sides of body have smooth, brushed finish. 16.0іп 14.0in 6.0іп 32Ғ073 

Sloped-Top Enclosures 

Designed with a 20? sloped-top, these enclosures feature 14- or 16-ga. steel with continuously welded 

and ground seams. Carbon steel versions have gray polyester powder paint inside and out. Ideal for smaller 

control cabinets for applications requiring the mounting of controls at an ergonomic height. NEMA 12 and 13 32FJ89 

for carbon steel and NEMA 3R,4,4X, and 12 for stainless steel. e 

CARBON |304 STAINLESS 
STEEL STEEL CARBON STEEL 
Item Item Item 

H w D No. No. H w D No. 

Wall Mount, Hinged Cover Pedestal/Table Mount, Screw On Cover p ml... 
12.0 in 12.0 in 6.0 in 32FJ89 = 8.0 in 8.0 in 7.09 in | 32FJ07 ne 
16.0 in 12.0 in 80 in — 32FK76 8.0 in 12.0in — 7.09in | 32FJ08 
16.0 in 16.0 in 80 in 32FJ90 32FK77 8.0 in 16.0 700іп | 32FJ09 
20.0 in 16.0 in 8.0 in 32FJ91 32FK78 8.0 in 200in — 709in | 32FJ10 
20.0 in 20.0 in 80 in 32FJ92 32FK79 12.0 in 120in X 9.09in | 32FJ11 
20.0 in 20.0 in 12.0 in — 32FK82 12.0 in 16.0in — 9.09in | 32FJ12 
24.0 in 20.0 in 8&0 in 32FJ93 32FK83 12.0 in 20.0in — 9.09in | 32FJ13 
240in 24.0 in 80in 32FJ04 = 12.0 in 240in — 9.09in | 32FJi4 32FJ08 
240 in 24.0 in 10.0 in 32FJ95 — 16.0 in 16.0 in 11.09 in 32FJ15 
24.0 in 24.0 in 12.0in | 32FJ96 32FK84 16.0 in 200in 11.09іп| 32FJ16 
30.0 in 24.0 in 8.0 in — 32FK86 16.0 in 240in —1109in | 32FJ17 he j 
30.0 in 24.0 in 12.0in | 32FJ97 32FK85 16.0 in 30.0in —1109in | 32FJ18 ч 
30.0 in 30.0 in 80in - 32ҒК80 16.0 in 36.0 in 11.09 in 32FJ22 * 

36.0 in 30.0 in 10.0 in 32FJ98 — 20.0 in 20.0 in 13.09 in 32FJ19 > 
36.0 in 30.0 in 12.0in | 32FJ99 32FK87 20.0 in 240in ^ 13.09in | 32FJ20 

36.0 in 36.0 in 12.0 in — 32FK88 20.0 in 30.0in —13.09in | 32FJ21 

60.0 in 36.0 in 16.0 in — 32FK81 
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1ZHD4 3A927 


“ay 


WIEGMANN | 


JIC and NEMA 12 and 


13 Enclosures 32FD78 з2Е248 


» ANSI 61 gray polyester powder-coated finish 
= 14-ga. steel 


Screw-cover models have a removable cover с 
fastened at the corners with captive, plated screws. о жае 
Hinged-cover models have continuous hinged door 


with plated screw-fastened clamps or keyed handie. | NEMA 12 and 13 Enclosures 


UL Listed and CSA шш | MW я Constructed of 16- ог 14-да. steel, and feature seams continuously welded and ground smooth. Bonding 
H w р Panel” Model Ne. | provision on door. A51SC Series have ANSI 61 gray polyester powder paint inside and out. Designed with 
petu: гі; ELIGE Neoprene Gasket 0202 —17ups | SCreW cover and is secured іп each corner for a positive seal that is easily removed for modifications. A51CH 
40m 30m —25in — — ——JicO403025 —17н04 | Series have ANSI 61 gray polyester powder paint inside and out. Designed with screw-down clamps for 
52 in 41 n 31 n = eee ТІНЕ secure closure and can be used in a wide variety of applications. A12 Series have a white inside with ANSI 


60i 40i 40i 4LV58  80604045С 17671: | 61 gray finish on the outside. Designed for applications requiring a bright white interior to increase visibility; 


6.0in 60  40in  6XC20 В0606045С 17672 | includes a padlocking hasp and staple for security and screw-down clamps for secure closure. 
80in  60in  3.5in 3А926 В0806035С  3A925 р gasp р idi p 


8&0in  80in  40in  6XC21 В08080456 17073 Interior Mfr. Item Interior Mfr. Item 
100іп  80in  40in  3A928 В1008045С 17674 H w D Panel* Model No. H W D Panel* Model No. 
10.0in  8.0in 60іп —3A928 В1008065С  3A927 Screw On Cover, AS1SC Series - 240in 16.0in 8.0in З2ЕТ37 A241608LP — 32EZ57 
120in 10.0in 5.0іп 6Х022 В1210055С 17675 40in 40in 30in A404SC 32FE77 240in 20.0in 6.0in 32-144 _ A242006LP 32Е758 
12.0іп 1201 6.0іп  4KP36 В1212065С 17676 40in 40in 40in 440446: 32ҒЕ64 240in 20.0in 80іп 32-141 1242008ІР 32Е750 
140in 120in 6.0іп 6Х023 В1412065С 17677 біп 4.0in 30in 32FR89 А6045С 32FE78 240in 20.0in 10.0in 32FT40 12420101Р 32Е760 
16.01п 140іп  6.0in  3A930 В1614065С 3А929 6.0in 4.0in 40in  32FR89 A6044SC 32ҒЕб5 240in 20.0in 12.0in 32FT40 12420121 32Е786 
Hinged-Cover JIC БЕЙШЕН Neoprene Gasket 6.0in 6.0іп 40in  32FR66 A606SC 32FE66 240in 24.0in 6.0in —32FT44 A242406LP 32Е261 
40in  40in  35in — B040403CH 660730 80in 60in 3.5in  32FR93 A806SC 32FE67 240in 240in 80іп  32FT44 A242408LP 32Е762 
60in X 40in 3.5іп 4058  B060403CH  4KN93 80in 60in 6.0in  32FR93 А80665С 32ҒЕ79 240in 24.0in 10.0in 321144 A242410LP 932Е763 
60in 40і!  40in  4LV58  B060404CH 176Ү9 80in 80in 40in  32FR96 A808SC 32FE68 240in 24.0in 12.0in 321144 A242412LP 32Е764 
6.0in  60in  40in  6XC20  B060604CH 6Х000 10.0іп 8&0in 40іп  32FR67 А10085С | 32FE69 240in 30.0in 8.0in 32-150  A243008LP 32Е765 
&0in 60іп  35in  3A926 В080603СН 66731 10.0іп 8.0іп 6.0in  32FR67 А100865С ^ 32FE70 240in 42.0in 8.0in  32FT63  A244208WFLP 32EZ78 
8&0in  8&0in  40in  6XC21  B080804CH 6Х001 10.0in 10.0іп 4:0in 32ҒВ70 А10105: ^ 32FE76 240in 48.0in 8.0in X 32FT68 —A244808WFLP 32EZ79 
10.0in  8.0in  4.0in 34928 В1008046Н 4КМ94 10.0іп 10.0іп 6.0in  32FR70 AT0106S8C ^ 32FE75 30.0in 20.0in 8.0in 232-148 А3020081Р 32Е766 
10.0in 8.0іп  6.0in  3A928  B100806CH  6XC02 12.0іп 10.0in 5.0in 32ҒН63 А121056: 32FE71 30.0in 20.0in 10.0in 321488 A302010LP 32Е787 
12.0іп 10.0in 5.0іп  6XC22 В1210056Н  6XC03 12.0іп 12.0іп 6.0in 32ҒВ68 A12125C 32ҒЕ72 30.0in 24.0in 6.0in  32FT50 А302406ІР 32Е767 
120in 120in  6.0in  4KP36  B121206CH  4KN95 140in 12.0іп 6.0in 32ҒВ80 A14125C 32ҒЕТ3 30.0in 24.0in 8.0in 32-150  A302408LP 32Е768 
140in 12.0іп  6.0in  6XC23 В1412066Н  6XC04 16.0іп 14.0in 6.0in 32ҒН69 АТ6145С 32ҒЕ74 30.0in 24.0in 10.0in 32-150 А3024101Р 32Е768 
160іп 140in 6.0іп  3A930  B161406CH  6XC05 Hinged Cover, A51CH Series 30.0in 24.0in 12.0in 32-150 А3024121Р 32Е770 
20.0іп 16.0іп 7.0in 2W828 B201607CH 66721 40in 40in 30in — A404CH 32FD76 30.0in 30.0in 80іп X 32FT54  —A303008LP 32Е771 
20.0in 16.0in 90іп  2W828  B201609CH 17078 40in 40in 4.0іп — A4044CH —— 32FD77 30.0in 30.0in 12.0in 321544 A303012LP 32Е788 
20.0in 20.0in 7.0in 34922  B202007CH 66722 6.0in 40in 3.0іп  32FR89 А604СН 32Ғ078 30.0in 36.0in 80іп 32-157 А303608І1Р 32Е780 
20.0in 200іп 90іп 34922 В202009СН 17079 6.0in 4.0in 40іп  32FR89 A6044CH 32Ғ79 30.0in 42.0in 10.0іп 32164 — A304210WFLP 32EZ90 
2.0 іп 200 in 701 in 5Х019 824200701 62723 ERIT ERIT 4.0 in ES КЕЕН ED 30.0in 48.0in 10.0in  32FT69 А304810//ҒГР 32EZ91 
Oin біп in H біп in 35in 1 i ; in Mfr. No. 
240in 240in 390in 2W829  B2424090H 60724 | —8.0in 60іп 6.0in 32-402  А8066СН  32FD82 . 001 60.0in 10.0im д6брзо ^306010WFLP 32EZ92 
30.0in  240in 90іп 34924  B302409CH 17НА2 80іп 80іп 40in  32FR96 А808СН 32-083 36.0in 240in 80іп  32FT55 A362408LP 32Е772 


Hinged-Cover, Wall- Mount with Padlockable 0.0іп 9.0іп 4.0in  32FR67 A1008CHS 32Ғ094 36.0іп 240in 10.0in  32FT55 A362410LP 32Е773 


30.0in 30.0in 8.0іп 311А19 112303008 17НЕЗ Hinged Gaver, АТ? Series 42.0in 36.0in 16.0in 32-166 А423616ІР 32ҒА06 


P 

1 P 
Hasp, Polyurethane Seamless Gasket 10.0in 80іп 40in  32FR67 A1008CH 32Ғ084 36.0in 240in 12.0in 32ҒТ55 A362412LP 32Е774 
16.0im 120in 6.0іп 807 М12161206 21/824 10.0in 80іп 6.0in  32FR67 A10086CH 32ҒП85 36.0іп 30.0in 8.0in 32ҒТ57 A363008LP 32Е775 
160in 160in 8.0! 3S1LAT8 М12161608  1ZHD7 10.0in 10.0in 6.0in 32FR70 A10106CH 32Ғ086 36.0in 30.0in 10.0in 32ҒТ57 A363010LP 32Е793 
20.0in 16.0іп 6б.0іп 20/828 112201606 2W825 120in 6.0іп 40in  32FR79 A120640H _ 32FD95 36.0in 30.0in 12.0in 32157 ^ A363012LP 32Е794 
200іп 160іп 8.0in 2W828 112201608 6ХС12 12.0іп 10.0in 5.0in —32FR63 A1210CH X 32FD87 36.0in 30.0in 16.0in 32157 А363016ІР 432Е795 
200in 200іп 80іп 24022 112202008 3А931 12.0іп 10.0Іп 8.0in 32ҒҢ63 A12108CH _ 32Е088 36.0in 36.0in 8.0in —32FT61 A363608LP ^ 32EZ96 
240in 16.0іп 80іл 6Х018 12241608 6Х013 12.0іп 12.0іп 6.0in 32ҒН68 Ai212CH X 32FD89 36.0in 36.0in 12.0in 32FT61 A363612LP 32Е776 
240in 20.0in 6.0іп 6Х012 112242006  1ZHD8 140in 8.0іп 60in  32FR82 A14086CH 32ҒП96 36.0in 42.0in 12.0in 32766 —A364212WFLP 32Е797 
240in 20.0in 8.0in 6Х012 112242008 17Н09 140in 12.0in 6.0in З2Е880 A1412CH X 32FD90 36.0in 48.0in 12.0in  32FT70 —A364812WFLP 32EZ98 
240in 240in 6.0in 21/8259 N412242406C 6XC11 14.0іп 120in 8.0in  32FR80 A14128CH — 32FD91 42.0in 30.0in 8.0in —32FT64 A423008LP 32Е299 
240in 240in 8.0іп 20/829 112242408 2W826 16.0іп 10.0in 6.0in 32FR83 A16106CH 32Ғ097 42.0in 30.0in 10.0in 32-184 ^ 423010LP 32ҒА01 
240in 240in 10.0in 2W829  N12242410  1ZHE1 16.0in 140in 6.0in  32FR69 Ai614CH 32Ғ92 42.0in 30.0in 12.0in 32164 144230121! 32ҒА02 
30.0іп 240in 6.0in  3A924 №12302406 17НЕ2 16.0in 14.0in 6.0in З2ЕА69 Ai614CHS 32Е099 42.0in 36.0in 8.0in 32-166 А4236080Р 32ҒА03 
30.0in 240іп 80іп  3A924 12302408 60748 16.0іп 140in 8.0in  32FR69 A16148CH  32FD93 42.0in 36.0in 10.0in 32166 ^ A423610LP 32ҒА04 
30.0in 24.0іп 10.0іп 34924 112302410 5W280 petin 140in 10.0in 32FR69 А1614100Н 32Ғ98 42.0in 36.0in 12.0in 32-166 423612LP З2ҒА05 

in 

e 

6. 

6. 

6. 

6. 

0. 


36.0in 24.0in 8.0in 34932 N12362408  6XC14 біп 6.0in 32ЁТ25 A161206LP — 32bE248 i i ;, Mfr. No. = 
gon on Bon MAG — NIHU Swear | ТЕТ 320m B0 —DFDS — MISDOSLP —MEJAg 420in 600in 12.0in девро A26012WFALP 32FA07 
36.0in 240in 12.0in 34932  N12362412  1ZHE4 16.0in 16.0in 6.0in  32FT28 Ai61606LP 32Е750 48.0in 30.0in 10.0in 32ҒТ69 A483010LP — 32FA08 
36.0in 30.0іп 12.0in 34933 112363012 5W282 16.0in 16.0in 8.0in 32Ғ128 A161608LP — 32EZ51 48.0in 36.0in 8.0in — 32FT70 A483608LP 32ҒА09 
48.0in 360іп 12.0in 2/В887 112483612 17НЕ5 16.0in 20.0іп 6.0in  32FT31 A162006LP 32Е780 48.0in 36.0in 10.0in 32ҒТ70 A483610LP 32ҒА10 
Enclosure Accessories 16.0in 20.0in 8.0in 32ҒІЗІ A162008LP 32Е781 48.0in 36.0in 12.0in  32FT70 A483612LP 32Е777 
Key Lock Kit for JIC Enclosures WACLJIC — 4KP38 20.0in 16.0in 6.0in 32ҒТ31 A201606LP 32Е752 48.0in 36.0in 16.0in 32ҒТ70 A483616LP 32ҒАТ1 
Key Lock Kit for NEMA 12 Enclosures — WACLSN12 3А938 20.0in 16.0in 8.0in — 32FT31 A201608LP ^ 32EZ53 48.0in 48.0in 12.0in 32FI72  A484812WFLP 32FA12 
Latch Kit for NEMA 12 Enclosures, WAL2A 21839 20.0in 16.0in 10.0in З2ЕТ31 A201610LP 32Е754 60.0in 36.0in 10.0in 32ҒТ73 A603610LP 32ҒА13 
Single-Point Key Locking 20.0in 16.0in 12.0in  32FT31 A201612LP — 32EZ82 60.0in 36.0in 12.0in 32ҒТ73 A603612LP 32ҒА14 
Padlock Kit for JIC Enclosures WAPLKJIC — 4KP43 200 in 200 in 6.0 in SIS А0208 Б E 60.0in 36.0in 16.0 in ES A603616LP 32ҒА15 
Replacement Clamp Assembl біп 20.0in 8.0in L 1 А ; r. No. 
for JIC Enclosures / WAJICRA 4КР39 | -2001п 200in 10.0in 332FT35 — A202010LP  32E283 7/2011 36.0in 12.0in д7орз66 А7296121Р — 32FA16 
Replacement Clamp Assembly WAN12RA — 4KP41 20.0іп 24.0in 8.0in 32Ғ140 A202408LP 32Е784 Locking Accessories 
for NEMA 12 Enclosures 240in 16.0in 6.0in З2ЕТ37 A241606LP 32Е785 Replacement Clamp For AL23SS 32FF40 
* Interior panels sold separately; see page 292. * Interior panels sold separately; see page 289. Clamp-cover Enclosures 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Enclosures 


CONCEPT™ NEMA 12 Wall-Mount Enclosures Hoffman 


= NEMA rated: 4, 12,13 These enclosures are ideal for machine control applications. Designed with 32FJ27 
= Hinged cover streamlined styling, flush quarter-turn latches, and an attractive, durable finish. 
= CW1 Series Gray, ANSI 61 polyester powder-coated finish except where noted. Stainless 
steel versions are available on Grainger.com®. 
i Interior Mfr. Item 
H w D Panel Model | H Ш D Panel* Model No. 
20in 120 in 6.0 in 32FK08 D12126 32FJ23 24.0 in 24.0 in 10.0 in 32FK22 D242410 32FJ62 
Tin Tin Tin 24.0 in 24.0 in 12.0 in 32FK22 0242412  32FJ36 
16.0 in 12.0 in 6.0 in 32FK10 D16126 32FJ24 24.0 in 24.0 in 16.0 in 32FK22 D242416 32Ғ163 
16.0 in 72.0 in 8.0 in 32FK10 D16128 32FJ25 24.0 in 30.0 in 8.0 in 32FK26 D24308 32FJ66 
16.0 in 12.0 in 10.0 in 32FK10 D161210 ^ 32FJ48 24.0 in 30.0 in 10.0 in 32FK26 D243010 32Ғ165 
16.0 in 16.0 in 6.0 in 32FK12 D16166  32FJ26 Qin 0 in 0 in 
Tin Tin Tin 30.0 in 20.0 in 8.0 in 32FK25 D30208 32FJ68 
Oin Din Oin 30.0 in 20.0 in 10.0 in 32FK25 D302010 ^ 32FJ67 
Tin Тіп Tin 30.0 in 24.0 in 8.0 in 32FK26 D30248 32FJ37 
16.0 in 6.0 in 10.0 in 32FK12 D161610 32-9 30.0 in 24.0 in 10.0 in 32FK26 D302410 2FJ 
16.0 in 20.0 in 6.0 in 32FK14 016206 32FJ51 30.0 in 24.0 in 12.0 in 32FK26 D302412 2FJ38 
16.0 in 20.0 in 8.0 in 32FK14 D16208 32FJ28 30.0 in 30.0 in 8.0 in 32FK28 030308 2FJ 
20.0 in 6.0 in 6.0 in 32FK14 20166 32Р. 30.0 in 30.0 in 10.0 in 32FK28 D303010 2FJ7I 
20.0 in 6.0 in 8.0in 32ҒК14 020168 32FJ30 30.0 in 30.0 in 12.0 in 32FK28 D303012 FJ7 
20.0 in 16.0 in 8.0 in 32FK14 20168 32FJ44 36.0 in 24.0 in 8.0 in 32FK30 D36248 ӘП 
20.0 in 16.0 in 10.0 in 32FK14 D201610 2FJ5 36.0 in 24.0 in 10.0 in 32FK30 D362410 ЕЛ 
20.0 in 20.0 in 6.0 in 32FK16 20206 2FJ31 36.0 in 24.0 in 12.0 in 32FK30 D362412 FJ73 
20.0 in 20.0 in 8.0 in 32FK16 D20208 2FJ 36.0 in 30.0 in 8.0 in 32FK32 D36308 41 
„0 in .U In .U In .U In AU .U In 
20.0 in 20.0 in 0.0 in 32FK16 D202010 32FJ53 Оп .0 in .0 in 
20.0 in 20.0 in 20in 32FK16 D202012 32FJ33 |. 360i 300п 160i 32FK32 (050363016  32FJ5 
20.0 in 24.0 in 8.0 in 32FK20 D20248 32FJ55 36.0 in 36.0 in 8.0 in 32FK34 36368  32Ғ/78 
20.0 in 24.0 in 0.0 in 32FK20 0202410 32FJ54 36.0 in 36.0 in 10.0 in 32FK34 D363610 32FJ76 
24.0 in 6.0 in 6.0 in 32FK18 D24166 32Ғ/57 36.0 in 36.0 in 12.0 in 32FK34 0363612  32FJ77 
24.0 in 6.0 in 8.0 in 32FK18 D24168 32FJ34 .0 in фп біп 
24.0 in 6.0 in 0.0 in 32FK18 241610 J5 42.0 in 36.0 in 10.0 in 32FK37 04236101 32FJ79 
24.0 in 20.0 in 6.0 in 32FK20 24206 32FJ60 біп іп іп 
24.0 in 20.0 in 8.0 in 32FK20 24208  32FJ61 Oin іп Oin 
24.0 in 20.0 in 0.0 in 32FK20 0242010 32FJ58 |.  480in X  360in 100і 32FK39  CSD483610 32FJ82 
24.0 in 20.0 in 12.0 in 32FK20 0242012 32FJ5 48.0 in 36.0 in 12.0 in 32FK39 0483612. 32FJ83 
24.0 in 24.0 in 6.0 in 32FK22 D24246 32ЕЈ64 48.0 in 36.0 in 16.0 in 32FK39 D483616 32Ғ184 
7 240i 240i  80in 32FK?2 (5024244 325 __ 60.0 in 36.0 in 10.0 in 32FK41 D603610 32FJ85 
іп Тіп іп 60.0 in 36.0 in 12.0 in 32ҒК41 0603612 32FJ86 


* Interior panels sold separately, this page. } Light gray, RAL 7035 textured polyester powder finish. $ 2-door model. 


Interior Panels Hoffman — 


Install inside enclosure to allow mounting of components. 
Panel mounting hardware included. 


Mtr. Item Mfr. Item Item 
H w Model No. H W Model No. H No. 
Aluminum E 8.08 6P10 R84 оп RO 
4.88 in 4.88 in A6P6AL 32FR91 14.75 in 12.88 in А16Р141 2FR86 12.75 in 32FR80 
6.75 in 4.88 in A8P6A R94 | i70in |  130in ^ A20P16G 9533 — | 0 in 
8.75 in 6.75 in A10P8AI 32FR72 13.0 in 32FT28 
0.75 in 8.75 in АТ2РТОА R | i70in Т0п ^ A20P20G 9% — | 4.2 in K10 
12.75 in 10.75 in AT4P12AI 32FR81 14.2 in 32FK1 
іп 9.0 in A16P12A 6 | 182in |  142in СР20166 %КІ5 | 4.79 in А8 
4.79 in 88 in A16P14A R8 | 182i ^ 182in ^^ CP2020G6 ^  32FKl7 | 4.79 in 69 
. 1675in 1488іп ^ A 6A R88 | 185in 210п ^  A24N20MPP X 32FR99 | | 0 in 0 
7.0 in 3.0 in A 6A | 210in ^  130in А4Р166 921% | 6./5 in : 
іп іп A24P20A 4 | 210in 145пі! А4МЫР З2ЕТ14 | .D in 
0 in 0 in А24Р24А : .Ü in .Ü in A24P20 4 .Ü in 
21.0 in 21.0 in АЗОР24АІ 32FT91 18.2 in 4 
33.0 in 27.0 in A36P30AL 32FT58 21.0 in 21.0 in A24P24 T46 18.2 in 6 
Stainless Stee | 210in |  225in А4ЖЯМғР | 32FTl6 — | іп 
6.75 іп 4.88 in A8P6; 32FR95 21.0 in 32FT40 
8.75 in 6.75 in ATOPO R74 | 222in A 182in ^ OP24206 32ЕК21 — | біп 44 
0.75 in 8./5 in А12Р10 i | 225in 210п ^ A24N24MPP — 32FT01 — | .2 in K18 
0.75 in 0.75 in АТӘР R78 | 225in  320in  A36N24MPP X 32FT02 — | in K20 
0 in 9.0 in АТЫР б | 260in ^  225in  AS0N24MP 32FT17 — | .2in K2 
. 1475in ^ 1288in  АІБ6Р14 | 260in |.  285in  ASONSOMP 9218 | Qin 48 
. ir0in ^^ 130in ^ ^ ^ А20Р16556 | 270in 170п А%0Р06 5940 — | in ! 
Qin КІШІ А24Р16556 9 0 0 A30P24 біп 4 
біп Oin А24Р20556 4 0 A36N24MP 9 8.2 іп К2 
21.0 in 21.0 in А24Р24556 32FT47 32.0 in 28.5 in A36N30MP 32FT20 28.2 in 32FK26 
21.0 in 21.0 in АЗ0Р24556 32ҒТ53 33.0 іп 21.0 in A36P24I 32FT56 28.2 in 32FK28 
33.0 in 27.0 in АЗ6РЗ0556 32FT60 33.0 in 27.0 in A36P30! 32FT59 33.0 in 21.0 in A36P24 32ҒТ55 
Steel, Galvanized 33.0 in 21.0 in A36P30 32FT97 
4.88 in 2.88 in A6P4 32FR90 33.0 in 33.0 in A36P36 32FT61 
4.88 in 4.88 in A6P6Í 32FR92 45.0 in 33.0 in A48P36! 32FT7 34.2 in 22.2 in P3624 32FK30 
6.75 in 4.88 in A8P6 32FR62 34.2 in 28.2 in P3630 2FK32 
8.25 in 6.25 in A10N8P 32FT05 34.2 in 34.2 in P3636 FK34 
8.25 in 8.25 in A10N10P 32FT04 57.0 in 33.0 in A60P36! T74 37.0 in 29.0 in A40P30 32FT62 
8.75 in 6.88 in A10P8' 32FR73 68.0 in 56.0 in AT2P60! 61 39.0 in 21.0 in A42P24 FT63 
8.75 in 8.88 in A10P10! 32FR7 S W 39.0 in 21.0 in A42P30 32FT64 
0.2 in 0.2 In P K09 4 4 A6N6P 9.0in Oin A42P36 66 
0.25 in 8.29 In A12N10P 06 4.88 88 A6P4 R89 40.2 in 4.2 In P4236 K 
10.25 in 10.25 in A12N12PP 32FR97 44.0 in 44.0 in A48P48 З2ЕТТ 
0.25 in 0.25 in A12N12P 0 | 625in 45п АМР 95002 | 45.0 in in А48Р24 68 
10.75 in 8.88 in A12P10! 32FR76 45.0 in 21.0 in A48P30 32FT69 
10.75 in 10.88 in А12Р121 32FR64 6.75 in 4.88 in A8P6 2FR93 45.0 in 33.0 in A48P36 32FT70 
12.0 in 12.0 in PB1212PP 32FT03 6.75 in 6.88 in A8P8 2FR96 46.2 in 22.2 in P4824 8 
12.25 in 10.25 in А14М12Р З2ЕТ08 46.2 in 34.2 in P4836 9 
./ӘІП .00 IN АТАР RO 8 6.98 А10Р10 R70 6.0 in 44.0 in АбОР48 R56 
3.0 in 0.5 in A16N12MP 9 90 0 A12P24 4 6.0 in 6.0 in АбОР60 R58 
30in 4.5 in A16N16MP —— 32ЕТ11 57.0 in 33.0 in A60P36 32FT73 
4.2 in 0.2 in P1612 2FK11 58.2 in 34.2 in P6036 32FK41 
4.25 in 10.25 in A16N12P 32FT10 0.75 in 8.88 in А12Р10 32FR6. 68.0 in 56.0 in AT2P60 32FR60 
4.5 in 7.0 in A20N16MPP 32ҒВ98 0.75 іп 10.88 іп А12Р12 32FR68 69.0 in 33.0 in AT2P36 32FT75 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. = 
Enclosures Details on page A1. ma 
4B995 
Schneider 
2 Electric 
Door-Mount, Nonfusible 
Load Break Switches 
= 3-pole 
For applications where motor branch circuit protection is provided upstream of 
the switch. UL 508 nonfusible load break switches; UL 508 Listed as manual 
Disconnect Switch motor controllers. Complete with mounting handle operator, 13" shaft, door 
25384 interlock plate, and line terminal shroud. 
Amps HP @ Mfr. Item 
А 240V НР @ 480V НР G 600V Model No. 
Mechanisms 
20 A 5hp 10 hp 10 hp VCCF1 4B996 
25 À 5 hp 10 hp 15 hp VCCF2 4B995 
45А 15 % hp 30 hp 40 hp VCCF3 4B994 
0 әзолнео | = | Mi. tem 
by Schneider анте Description For Use With Model No. 
Add-On Contact Modules 
H H Main Pole Vario Model V1 ү21 48993 
Flange-Mounted Disconnect Switches ШШ varo Mode УІ yoy anaes 
Complete kit requires a disconnect switch, handle, and door-closing mechanism. Auxiliary Contact, 1NO/ING Vario Motor Control Switch ү27 48990 
NONFUSIBLE AND FUSIBLE MECHANISMS 
» Include disconnect switch and operating 
mechanism; handle sold separately 
UL 98 Listed and suitable as the main disconnect switch for a control panel. zl 
Ship assembled for right-hand operation, but can be easily converted to left- иш 
hand with no additional parts. RITTAL ^ = 
DOOR-CLOSING MECHANISMS ER 
E ш ш .., — 
= Operating mechanism only; disconnect switch and handle sold separately Oiltight Hole Seals 
Primarily for flange-mounted disconnect switches and circuit breaker operat- Provide a seal for unused push-button or conduit holes. 
ing mechanisms, but can be used independently. For small- and medium-size Carbon Steel have a gray powder-coat finish. Rated NEMA 12. 
single-door control enclosures. CARBON STAINLESS с ARBON STAINLESS 
Mir. ы ШТ мо е Нет mr” iem Mfr. Е ce Conduit — Hole Нет Item Conduit — Hole Нет ltem 
Model | No. Model — No. | Model №. Model №. Size in Dia. (п) | No. гаа Но. 
Nonfusible Mechanisms 
94221CN30 3KK34 | 9422TDNGO 2ETH7 |9422TEN10 2ETH8 | 9422TFi 48983 vi А BUUKG = Ye А SAFFub | З2ЕЕ57 
+ т % Te 6UUK1 = A Ths 32FF58 | 32FF59 
Fusible Mechanisms (Class H,K,J,R Fuses) i 1% GUUK3 — 1 1% 32FF60 32FF61 
9422TCF30 2VRN5 | 9422TDF63 3KK37 |9422TEF10 3KK38 9422TF2 48982 T is ЕШКІ = тй is | 32FF62 | 32FF63 
La Mtr. Item 1% 2 6ййК5 — Th 2 32FF64 | 32FF65 
: Description Model — No. 2 2% GUUKG = 2 2% | S2FF66 | 32FF67 
6" Handles For Use With All NEMA Enclosures 2% 3 БІЛІК? - 2% 3 32FF68 - 
For Use With NEMA Steel Enclosures 9422A1 4B989 3 3% 6UUK8 = 3 3% 32FF69 = 
For Use With NEMA SS Enclosures 942242 48988 3% 4% 6UUK9 = 3% 4% 32FF70 = 
Door Closing Mechanisms Hinged Left 4 4% 6UULO = 4 4% 32FF71 = 
For Use With NEMA 4, 12 94234 48980 22mm 7 6UUJ9 = 22mm 76 32FF73 | 32FF74 
For Use With 6 in Door Latch Handle 9423М9 4B979 30mm 1^ 6UUK2 — 30mm 1% 32FF72 32FF75 
Optional 3 Point Locking for Nos. 48980 and 4B979 Door Latches 9423M3 48981 Condensate Drain 6UUL1 — 


Hoffman 


e. 
t = 
Fiberglass Enclosures 
1 = NEMA4,4X, These enclosures are durable іп corrosive environments. Compression-molded fiberglass 
i 12, and 13 has outstanding chemical- and temperature-resistance, and is easily punched, drilled, filed, 
| = ІР66 or sawed. Gasket assures water-tight and dust-tight seal. Corner latches provide unob- 
[| structed access. The continuous hinge provides a secure seal, and double-latching creates 
i added security. Fiberglass material is light-gray inside and out. 
[| SOLID COVER WITH COVER WITH SOLID COVER 
І Nominal Nominal Nominal QUICK RELEASE LATCH QUICK RELEASE LATCH WITH SCREW COVER 
j Enclosure Enclosure Enclosure Interior Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Height Width Depth Panel* Model No. Model No. Model No. 
1 6 in 6 in 4in 32FR66 | AG64CHORFG 32Ғ694 — — AGG4CHSCFG —32FC95 
[| 8in 6 in 4in 32FR93 |  A864CHQRFG  32FC96 | A8G4CHQRFGW 32FC97 | A864CHSCFG  32FC98 
10 in 8 in 6 in 32FR67 | A1086CHQRFG  32FC79 | A1086CHQRFGW 32FC80 | A1086CHSCFG 32FC81 
12 in 10 in 6 in 32FR63 | A12106CHQRFG 32FC82 | A12106CHQRFGW 32FC83 | A12106CHSCFG 32FC84 
32FC79 14 in 12 іп 8 in 32FR80 | A14128CHQRFG 32FC85 | A14128CHQRFGW 32FC86 | A14128CHSCFG 32FC87 
16 in 14 in 8in 32FR69 | A16148CHQRFG 32FC88 | A16148CHQRFGW 32FC89 | A16148CHSCFG 32FC90 
18 in 16 in 10in ^ 32FT29 | A181610CHQRFG 32FC91 | A181610CHQRFGW 32FC92 |A181610CHSCFG 32FC93 
* [nterior panels sold separately; see page 289. 
2900 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


nn 


ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Enclosures 
С Я 
H i АНИМ 

J Series Nonmetallic Enclosures SINUM 

= Fiberglass Designed for general electrical and electronic applications 52ХЕ79 52ХС04 

= Rated: NEMA 4X, 6P, 12 and any application that has associated environmental 

= Hinged covers concerns. Built-in mounting capabilities and the strength | 

characteristics associated with a protective wraparound 5 38 
cover. They enhance any instrument installation. эл, 
SCREW-DOWN CLOSURE PADLOCKABLE LATCH CLOSURE 

Nominal Nominal Nominal Light Gray White Light Gray White 

Enclosure Enclosure Enclosure Interior Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Height Width Depth Panel Model No. Model No. Model No. Model No. 
біп 4in 4in None — — | HW-WHJ60404CHSCWW 52ХЕ81 - — | HW-WHJ60404CHQRWW 52ХЕ80 
біп біп 4in 52Х669, 52ХС70 or 52ХС71 | HW-J60604CHSCWW 52ХС34 | HW-WHJ60604CHSCWW 52ХЕ8З | HW-J60604CHQRWW 52ХС32 | HW-WHJ60G04CHQRWW 52ХЕ82 
8 in 6 in 4in 52Х072,52Х673 or 52XC74 | HW-J80604CHSCWW 52Х642 | HW-WHJ80604CHSCWW — 52XE85 | HW-J80604CHQRWW 52XC40 | HW-WHJ80604CHQRWW 52ХЕ84 
10 in 8 in din 52Х050,52Х051 or 52Х052 |HW-J100804CHSCWW. 52XA77 | HW-WHJ100804CHSCWW. 52XE69 HW-J100804CHORWW 52XA75 | HW-WHJ100804CHQRWW 52ХЕ68 

i i i included in following items 
12in 10їп “іп  52XC53, 52XC54 ШУДЫҢ - - - - - —  |HW-WHJ121005CHQRWW 52ХЕ70 
i2in 10іп 4in 52Х053, 52XC54 ог 52XC55 - --  |HW-WHJ121005CHSCWW 52ХЕТ1 - — = = 
{2in 10іп біп 52XC53, 52XC54 ог 52XC55 = = = — HW-J121005CHORWW 52XA83 = = 
i2in  10in біп 52XC53, 52XC54 or 52XC55 |HW-J121005CHSCWW 52ХА85 — - - — — = 
1Мі 12in біп ^ 52XC56, 52XC57 or 52XC58 |HW-J141206CHSCWW 52ХА94 | HW-WHJ141206CHSCWW  52XE73 HW-J141206CHQRWW 52ХА92 | HW-WHJ141206CHQRWW 52ХЕ72 
i6in 14іп біп ^ 52XC59, 52XC60 or 52XC61 |HW-J161406CHSCWW 52XC06 | HW-WHJ161406CHSCWW 52ХЕ75 HW-J161406CHORWW 52XC04 | HW-WHJ161406CHQRWW 52ХЕ74 
i8in 1біп 8in ^ 52XC62, 52XC63 or 52XC64 |HW-J181608CHSCWW 52Х615 | HW-WHJ181608CHSCWW 52ХЕ77 HW-J181608CHQRWW 52XC13 | HW-WHJ181608CHQRWW 52XE76 
20in — 16in 8in ^ 52XC65, 52XC66 or 52XC68 |HW-J201608CHSCWW 52Х623 | HW-WHJ201608CHSCWW  52XE79 HW-J201608CHQRWW 52XC21 | HW-WHJ201608CHQRWW 52ХЕ78 
ex Ы 
LI 
А А А А 1 

J Series Nonmetallic Enclosures With Window Tm 52xc12 

= Fiberglass These enclosures are ideal for general electrical and electronic applications and any applications ] 

= NEMA 4X, ӨР, and 12 that are associated with environmental concerns. They feature window and built-in mounting ji = 

= Hinged covers capabilities with the strength characteristics associated with a protective wraparound cover. сеа 


Nominal Nominal Nominal LIFT OFF COVER, 4 SCREWS SCREW-DOWN CLOSURE TWIST-LATCH CLOSURE PADLOCKABLE LATCH CLOSURE 
Enclosure Enclosure Enclosure Interior Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Height — Width — Depth Panel Model No. Model No. Model No. Model No. 
біп біп 4|п 52ХС69, 52ХС70 or 52ХС71 HW-J60604SCWWW 52ХС39 | HW-J60604CHSCWWW: 52XC35 | HW-Je0604CHTLWWW 52XC37 | HW-J60604CHQRWWW — 52Х633 
Bin 6 in 4in 52ХС72, 52XC73 or 52XC/4| HW-J80604SCWWW 52ХС48 | HW-J80604CHSCWWW 52XC43 | HW-J80604CHTLWWW — 52XC45 | HW-J80604CHQRWWW — 52XC41 
10 in 8 in 4in —52XC50, 52XC51 or 52ХС52 HW-J100804SCWWW. 52XA82 |HW-J100804CHSCWWW. 52XA78 | HW-J100804CHTLWWW 52ХА80 | HW-J100804CHQRWWW — 52XA76 
{2in  10in біп 52ХС53, 52ХС54 or 52XC55 | HW-J121005SCWWW 52XA91 HW-J121005CHSCWWW 52XA86 | HW-J121005CHTLWWW. 52ХА88 | HW-J121005CHQRWWW — 52XA84 
14in 121п біп 52ХС53, 52XC54 or 52XC55 — —  |HW-J141206CHSCWWW 52ХА95 — E — = 
{4in  12in біп 52ХС56, 52XC57 or 52XC58 HW-J1412068CWWW. 52XC03 — — | HW-JI41206CHTLWWW 52XA97 | HW-J141206CHQRWWW 52ХА93 
Tein 14 in біп 52XC59, 52XC60 or 52XC61|HW-J161406SCWWW_52XC12 |HW-J161406CHSCWWW 52XC07 | HW-J161406CHTLWWW —52XC09 | HW-J161406CHORWWW__52XCO5 
{Bin 16іп 8in 52XC62, 52ХС63 or 52XC64 HW-J1816085CWWW. 52Х020 |HW-J181608CHSCWWW. 52XC16 | HW-J181608CHTLWWW 52XC18 | HW-J181608CHQRWWW — 52XC14 
20im 1біп 8in 52ХС65, 52XC66 or 52XC68|HW-J201608SCWWW 52Х031 | HW-J201608CHSCWWW. 52XC24 | HW-J201608CHTLWWW 52ХС25 | HW-J201608CHORWWW — 52XC22 
Nominal Nominal Nominal 
a = ише Enclosure Enclosure interior Mat Іш 
el І е ane! iode! 0. 
Һ.) Series Nonmetallic dn 4in бп None HW-RHJe0405CHQRWW — 52XE64 
E І STAHLIN 61 біп біп 52Х69, 52XC70 or 52Х671  HW-RHJ60606CHQRWW — 52ХЕ65 
nciosures Te — Bin —— Bin “біп 52XC72, 52XC73 or 52X074  HW-RHJ80606CHORWW — 52ХЕ66 
= Fiberglass These enclosures are i i i HW MPSOSCSWW, 
9 : | 8іп 8іп біп HW-MP808FGWW, Mfr. HW-RHJ80806CHQRWW 52ХЕ67 
“НЕМА АА, oh and 12- engineered With a poured 10i 8i 6i S2XCRD. 52XCS1 or Сер HW-RHJ100806CHQRWW  52XE57 
H In in In i or =| 
= Hinged covers polyurethane seamless gasket —77 in 40in  6in 52X653,52XC54or52XC55 -HW-RHJT21006CHORWW 52XE58 
= Light Gray that provides a watertight and 12 in 12 in 8in с ED с НИЕТТЕН 52XE59 
М ; 14in  12in 8in 52X056,52XC5/ or52X058 HW-RHJ141207CHQRWW 52ХЕ60 
dust-tight environmental seal. — 6i, 44 in  8in 52XC59. 52XC60 or 52XC61__ HW-RHJ161407CHORWW._ 52XE61 
Molded-in panel flange. 18in 16іп 10іп  52XC62, 52XC63 or 52XC64 HW-RHJ181610CHQRWW Б2ХЕб2 52XE63 
20in 1біп 10іп 52Х665, 52ХС66 ог 52Х068 HW-RHJ201610CHQRWW 52ХЕ63 
Nominal Nominal Nominal OPAQUE COVER CLEAR COVER 
Enclosure Enclosure Enclosure Mfr. Item Mfr. Item 
Height Width Depth Model No. Model No. 
2in 2in 2in HW-S605055WW 52XD74 HW-S605055SWW 52XD75 
3in 3in 2 in HW-S808005WW 52XD84 | HW-S808005CCWW  52XD85 
3 in 3in 3 in HW-S808009WW 52XD86 — = 
3in 3in 4in HW-S808010WW. 52XD89 — = 
4in 2in 2in = = HW-S906003CCWW ^ 52XD92 
4in 3in Tin HW-S906003 WW 52XD91 — = 
5 in 3in 2 in HW-S1208055WW  52XD02 HW-S1208055CWW 52X003 
Біп Зіп 2іп — = HW-S1208055CCWW ^ 52XD04 
Біп 3in 3in HW-S1208080WW  52XD05 — = 
5 in Біп 2in HW-S12012055WW 52Х697 — - 
Біп Біп Зіп HW-S12012075WW 52XC99 | HW-S12012075CCWW  52XD01 
5 in Біп 4in HW-S120120110WW 52XC95 | HW-S120120110CCWW 52XC96 
6 in 3in 2 in HW-S1608055WW  52Х022 — — 
6 in 3in 4in HW-S1608090WW ^ 52XD24 | HW-S1608090CCWW 52Х025 
6 in Біп 2in HW-S16012055WW 52XD16 | HW-S16012055CCWW  52XD17 
6 in 5 in 3in HW-S16012090WW 52XD20 | HW-S16012090CCWW ^ 52XD21 ТАНЫМ { 
6 in Біп Біп HW-S160120140WW 52XD14 | HW-S160120140CCWW 52Х15 ls 
gin Pm in HW-5200 12075WW ES HW-S20012075CCWW ^ 52XD29 S S " N t lli E ! 
ІП ІП ІП HW- = — 
Bin біп 4in HW-S200150100WW 52XD32 | HW-S200150100CCWW 52Х033 eries Nonmetallic Enclosures 
8 in біп Біп HW- SZO0TSTIS0WW 52XD34 | HW-S2001501300CWW  52XD35 = Polycarbonate 
10 in біп Зіп HW-S25016090WW  52Х054 - - 
10 in біп im — HW-S2501601 TOWW—S2XD4B -— Жеке = ad on Mis 
10 in 6in 5in HW-S250160120WW 52Х050 | HW-S250160120CCWW 52051 onstructed with foam gasket, these enclosures are lightweight and 
пп En ЕТІ ESTE DTE 52Х052 | HW-S250160150CCWW__52XD53 Watertight. They include accessory hardware bag and are designed 
12 іп 10 іп 4in HW-S300230110WW 52Х068 = = for wall mounting. 
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ELECTRICAL 
Enclosures 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


a Fiberglass 
= NEMA 4X, 12 


= Latch down cover 


N Series NEMA 4X Nonmetallic 
Control Enclosures 


» Stainless steel hinge 


2 


STAHLIN 
Designed to accommodate electrical, electronic, instrumentation, and 


mechanical controls indoors and outdoors to provide protection against 
windblown dust and rain, splashing and hose directed water. 


Nominal Nominal Nominal OPAQUE COVER CLEAR COVER 
Enclosure Enclosure Enclosure Interior Mfr. Item Mfr. Item 
Height — Width Depth Panel Model No. Model No. 
20 in 16 in 8in 52XD93 or 52XD94| HW-N4X201608CHWW — 52XC75 = — 
20 in 16 in 10in 52Х0093 or 52XD94 HW- | HW-N4X201610CHWWW — 52XC77 
24 in 20 in 8in 52XD95 or 52XD96 | HW-N4X242008CHWW — 52XC78 | HW-N4X242008CHWWW 52ХС79 
30 in 20 in gin 52XD97 or 52XD98| HW-N4X302008CHWW — 52XC80 = = 
30 in 20 in 10 in 52Х097 or52XD98| HW-N4X302010CHWW — 52XC81 | HW-N4X302010CHWWW 52Х082 
36 in 30 іп 10іп 52X099 or 52ХЕ01 | HW- 52XC83 — — 
52XC77 36 in 30 in 12in  52XD99 or 52ХЕ01 | HW-N4X363012CHWW — 52XC84 | HW-N4X363012CHWWW — 52XC85 
48 in 36 in 12in 52ХЕ02 or 52ХЕ03 | HW-N4X483612CHWW 52Х086 | HW-N4X483612CHWWW — 52XC87 - 
52XA72 
2 
озона WIEGMANN 


DuraBoxx? Series 
Nonmetallic Enclosures 


= Fiberglass 

= NEMA 4X, 6P, and 12 

= Screw-on covers 

Designed for durable performance in both commercial and industrial indoor and 
outdoor environments like mining, oil, gas, wastewater treatment, and petro- 
chem. Sleek design with shallow depths and flush cover construction makes 
them well suited for high-end electronic applications like wireless communica- 
tions and operator interfaces. 


Nominal Nominal Nominal Enclosure 

Enclosure Enclosure Enclosure Cover Mfr. Item 
Height Width Depth Features Model No. 

in Sin in Opaque HW-| 

біп Sin 4in lear HW-DCC554WWW 52ХА72 | 
Біп 9 in 3in Clear Д ЕШІ 
Біп 9 in 3in Clear HW-DCC594WWW 52XA74 
6in 6in 4in Opaque - 


1LLJ8 


Phunumr 


Adhesive-Lined Grommet Edging 

= Sold in 100-ft. lengths 

Pressure-sensitive adhesive secures edging in place to protect wires and cables 
against chafing. Slotted-wall items are for irregularly shaped and round panel 
holes. Solid-wall items are for straight edges. Natural color. 


SLOTTED 
Mfr. 
Model 
| GEEG2F-A-C 118 | 
EE99F-A- 1LLK1 
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Min. Panel 
Thickness 


Max. Panel 
Thickness 
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Electrical Enclosure Window 
and Louver Plate Kits 


Easy to install: Simply make a cutout in the enclosure and attach the 
window or louver and frame. All necessary hardware included. 


Window Window Frame Frame Cut Out Cut Out Item 
ight (in. Width (in. Height Width Height Width 
eel Window Kits, For nclosures. olyester Powder Finish, Fully Gaskete 
5.00 3.00 7.5 in 5 іп 6.69 in 4.69 in 4КР44 
i Е Sin 2 in .69 in .19 in 
E Д .5 in 5 in .69 in .69 in 
Type mE RENTEN Steel mama KE m NEMA ЕЕ and 13 Enclosures, Eur Наина 
К E .5 in 5 in .69 in .69 in 
14-Ga. Steel Louver Plate Kits, ANSI Enamel Finish 
— — 4.75 in 4 Vo in 3.5 in 3.25 in 2AAR6 
A Д .5 in 5 in .5 in 25 in 
— — in 5 in in in 
Я in 5 in in in 
— — .87 in 5 in .62 in 25 in 
6.00 8.00 8.19 in 9% in 6.93 in 8.25 in 60741 


3A922 


| 
WIEGMANN 


Interior Panels 


For use with JIC and NEMA enclosures. 


Item 

L 
Oin 
біп 
біп 
Oin 
біп 
біп А9 
8.0 in 
48.0 in 
60.0 in 
72.0 in 


1ZHH3 


0 0 A 60.0 in 


6.88 in 


8.25 in 


_47.0in 170іі  3A922 | 
210in  130in 6Х018 | 72.0 in 


3A937 


on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Enclosures 


Enclosure Air Conditioners 2200022 


These units feature head pressure control for low ambient operation, compres- 
sor heater, coated condenser coil, malfunction switch, and thermostat and 
heater package. They are ideal for industrial automation, telecommunications 
equipment, package handing equipment, and security and defense systems. 


Cooling Item 
Cap. Voltage Amps H w D No. 32FP61 32FP71 
‘Enclosures ТШ 
bor "T egri ч 
4600/4900 BtuH 400/460 1.71. 28.55іп 16.97in 10.1їп 392ҒР63 
5400/6000 ЫН 400460 134.44. 2855іп 1697in  10.1in  32FP60 И!!! wl 
100/9800 BtuH 400/460 3.1/3.2 52.60in 17.12in  11.66in 32FP75 
N ,100/12,000 BtuH 400/460 3.6/3.5 52.69in 17.12in 11.66іп  32FP81 
21 :400/23:400 BtuH 400/460 6.0/6.8 57.69in 20.87in  15.28in 32ҒР83 
“Single-Phase 
908/1023 BtuH 110/115 4.1/3.9 17.64 in 12 іп 84in 32ҒР57 
969/1184 BtuH 220/208-230 2.3/2. 17.64 in 12 іп 8.4in 32ҒР5б Cooling Item 
969/1184 BtuH 400/460 1.2/1.2 22.14 in 12in 8.4in 32ҒР87 Cap. Voltage Amps H w D No. 
1500/1800 BtuH 110/115 7.0/7.1 17.64 in 12 іп 8.4іп 32ҒР59 Enclosures Rated МЕМА 4X 
1513/1727 БИН 220/208-230 4.0/3.6 to 3.5 17.64 in 12 іп 84in 32ҒР58 Three-Phase 
1513/1727 BtuH 400/460 2.0/2. 0 214іп 12in 8.4in 32ҒР88 4600/4900 BtuH 400/460 1.7/.9 28.55in 16.97 in 10.1in — 32FP64 
2200/2200 BtuH 115 9.8/9.0 10.25 in 17 іп 21.08in X 32FP29 5400/6000 BtuH 400/460 1.7A.9 28.55in 16.97 in 10.1in — 32FP70 
2200/2200 BtuH 220/230 5.5/4.6 10.25 in 17 in 21.08in 32ЕР28 8800/9800 BtuH 400/460 3.1/3.2 52.69in 17.12in  11.66in  32FP76 
3300/4000 BtuH 110/115 14.7/13.6 10.25 in 17 іп 21.08in 32ҒР31 11,100/12,000 BtuH 400/460 3.6/3.5 52.69in 17.12in 11.6б6іп  32FP82 
3300/4000 BtuH 220/230 8.0/7.5 10.25 in 17 іп 21.08in 32ҒР30 21,400/23,400 BtuH 400/460 6.0/6.8 57.69in 20.87in 15.28 in  32FP86 
3800/4000 BtuH 115 11.7A0.3 28.55іп 16.97 in 10.1in — 32FP61 “Single-Phase 
4600/4900 BtuH 230 4.6/5.8 28.55in 16.97 in 10.1in — 32FP84 1800/2000 BtuH 115 T 20 in 10 in 9.9in 32ҒР27 
6000/6400 BtuH 115 9.9/11.4 28.55in 16.97 in 10.1in — 32FP67 3800/4000 BtuH 115 11.7A0.3 28.55іп 16.97 in 10.1in — 32FP62 
6000/6400 BtuH 230 4.6/5.8 28.55in 16.97in  10.1in  32FP65 4600/4900 BtuH 230 4.6/5.8 28.55in 16.97in  10.1in  32FP60 
7075/8133 BtuH 230 9.4/10.2 15.25 in 17 іп 25.19іп 32FP33 6000/6400 BtuH 115 9.9/11.4 28.55in 16.97 in 10.1in — 32FP68 
tuH 115 11.2/12.:33 5269іп 17.12in —11.66in 32ҒР73 6000/6400 BtuH 2 4.6/5.8 28.55in 16.97in 10Л1іп 392ҒР66 
7300/8200 BtuH 230/208-230 5.6/7.0106.2 52.69in 17.12іп 11.66іп  32FPT71 7300/8200 BtuH 11.2/12.3 52.69іп 17.12in —11.66in  32FP74 
j 500 BtuH 115 16.1/21 52.60in 17.12in  11.66in 32FP79 7300/8200 BtuH 230/208-230 5.6/7.010 6.2 52.69in 17.12in 11.66іп  32FP72 
12,000/12,500 BtuH 230/208-230 9. m 6109.5 52.69in 17.12in  11.66in  32FP77 12,000/12,500 BtuH 115 16.1/21.0 52.69іп 17.12in  11.66in  32FP80 
) i uH 230 19.0/22.0 —57.69in 20.87in  15.28in 32ЕР85 12,000/12,500 BtuH 230/208-230 9.1/10.610 9.5 52.69in 17.12in 11.6біп  32FP78 


Enclosure Air Conditioners— 
NEMA 12 and 4X 


» Adjustable temp. setpoint: Wall-mount units greater 
68? to 131?F (except than 3600 BtuH and all top-mount 
2PUX6 and 2PUX7) units have an integrated conden- 
» Status display includes sate evaporator. Roof-mount 
enclosure temperature models feature 4 cold-air outlets 
» Terminal-block connection and a central hot-air inlet. 
Condenser coil is coated to stay 2PUX6 and 2PUX7 have basic 2PUZ7 
cleaner for consistent performance display and controls with over- 
even in harsh environments. temperature alarm, and can only 
Feature icing protection, startup be set down to 86°F. All others 
delay, and connection for a door feature configurable alarm, logging 
limit switch. Side-mount models capability, master-slave operation 
feature air inlets and outlets posi- for up to 10 units. 3-phase units 
tioned for optimal heat dissipation. include phase monitoring. 2PUX8 2РУАВ 
Cooling Item Cooling Item 
Cap. Voltage Phase — Amps H w D No. Cap. Voltage Phase — Amps H w D No. 
‘Enclosure Air Conditioners, NEMA 12 ‘Enclosure Air Conditioners, NEMA 4X 
Wall Mount - Wall Mount 
1093 BtuH 115 Single 33 22in iin біп 2Р0Х6 2252 BtuH 115 Single 5.7 24in dilin i2in  2PVA8 *f 
1093 BtuH 230 Single 16417  22in itin  6in  2PUX7 f - 2252 BtuH 230 inge 26/26 24п Mlin  12in  2PVAO 
u ingle А in in in 3753 BtuH 115 Single 106111 40in — 16in 14іп  2PVC1 
2083 BtuH 230 Single 26 22in (іп 8in  2PUXS f 3753 BtuH 230 Single 3943 —40in 16п  14in 2PVC2  — 
2664 BtuH 115 Single 5.2 22in (іп 11in  2PUY1 * 3753 BtuH 400/460 Three 22/21 40іп  16in 14іп  2PVC3 
2664 BtuH 230 Single 27/27 “біп  iiin {diin 2PUY2 f 5459 BtuH 115 Single 12.1/136 40in 16іп 14іп  2PVCA 
3620 BtuH 115 Single 10.6/11.1 37in 1б6іп 10іп  2PUY3 5459 BtuH 400/460 Three 2.6/2.8 40іп  16in 14іп  2PVC6 
3620 BtuH 230 Single 5.45  37in  16in 10іп  2PUY4 7506 BtuH 230 Single 6.1/6.6  65in  16in  15in  2PVC8 
3620 BtuH 400/460 Three 25/26 37in  16in 10іп 2PUY5 7506 BtuH 400/460 Three 2.8/3.3  65in  16in  15in  2PVCO 
5119 BtuH 110-240/380-480V AC — = 37in  16in 12іп 560Ү99 8701 BtuH 230 Single 8.2/9.3  65in  16in  15in  2PVD2 
5157 BtuH 115 Single 11.5/125 37in  16in 10іп  2PUYG 8701 BtuH 400/460 Three 3.7/3.8 X 65in  16in  15in  2PVD3 
HERE g mb уз Уп en п eT Meat eer MEM 12 
tu ree in in in = = i i А 
6824 ВІШН 110-240/380-480V AC — 63in 18in  12in 560701 Вин 230006 20in 8п 4п 560206 
8026 BtuH 115 Singe 13. 4148 60іп 16іп iin  2PUYS 10,236 BtuH 115/ DC = = 37іп  16in біп 560705 
8026 BtuH 230 Single 6.1/6.6 —.62in 16in іп  2PUZ1 17,060 BtuH 230V DC — = 55in 18іп Qin 560707 
8026 BtuH 400/460 Three 2.8/3.3 62in  16in {diin  2PUZ2 Mfr. Item 
9392 BtuH 115 Single 17/22 62in 1біп itin 2PUZ3 For Use With Material Model No. 
9392 BtuH 230 Single 82/23 62і 16іп dilin 2PUZ4 ‘Electrical Enclosure Air Conditioners Accessories 
uH 400/460 " ree 3.7/3.8 —62in біп {iin 2PUZ5 Filters 
9553 BtuH 110-240/380-480V AC — — 63in 18іп 12іп 560702 Aluminum 3286210 2PVD5 
14,343 BtuH 380-480V AC = = 63 in 18 in ibin  56DZ03 2PUX6, 2PUX7, 2PUX8, 2PUX9, 2PUY1, 2PUY2 Polyurethane 3286300 2PVD4 
15,027 BtuH 400/460 Three 42/42 62 in 20іп 1Зіп  2PUZ6 2PUY3, 2PUY4, 2PUY5, 2PUY6, 2PUY7, 2PUY8, 2Р0Ү9, Aluminum 3286410 2PVD7 
Т 9,808 BiuH 380-480V AC = = 63in 18іп 15іп 560704 2PUZ1, 2PUZ2, 2PUZ3, 2PUZ4, 2PUZ5, 2PUZ6 Polyurethane 3286400  2PVD6 
00 oun uminum 
1742 BtuH 115 Single 47/54 Л1бі  24in 15і  2PUZ7 2PVA2, 2PVA3, 2PVAA, 2PVA5 Polyurethane 3286500 2PVD8 
1742 BtuH 230 іп е 2.3/2.6 1біп  24in (біп  2PUZ8 - 3285900 56DY95 
3688 BtuH 115 Single 6.2/8.4 —16in  24in 19іп  2PUZ9 — 3285910 56DY96 
3688 BtuH 230 Single 2.9/3.9  16in  24in  19in  2PVAi Door-Operated Switches 
75191 BtuH 115 Single 85/15.3 16іп  24in  19in  2PVA2 2PUX6, 2PUX7, 2PUX8, 2PUX9, 2PUY1, 2PUY2, 2PUY3, 
5191 BtuH 230 inge 33.9/48 1біп  24in  19in  2PVA3 2PUY4, 2PUY5, 2PUY6, 2PUY7, 2PUY8, 2PUY9, 2PUZ1, 
ТТА ВШН — — 115 біт d 2/15. іп іп іп 2PUZ2, 2PUZ3, 2PUZ4, 2PUZ5, 2PUZ6, 2PUZ7, 2PUZ8, = 4127010 2PVG5 
7274 BtuH 230 Single 5.9/6.3  16in  24in  19in  2PVA5 2PUZ9, 2PVA1, 2PVA2, 2PVA3, 2PVA4, 2РУА5, 2PVAG, 
11,270 BtuH 400/460 Three 34/344  19in  3iin  23in  2PVA6 2PVA7, 2PVA8, 2PVA9, 2PVD3, PVC1, PVC2, PVC3, 
14,346 BtuH 400/460 Three 3.9/3.9 —19in  3iin  23in  2PVA7 PVC4, PVC5, PVC6, PVC7, PVC8, PVC9, PVD1, PVD2 


* 60 Hz only. } No condensate evaporator. ¢ Basic controller. 
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ELECTRICAL 
Enclosures 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


Enclosure Filter Fans 


Feature click-fit design to quickly install into enclosure wall with no tools or screws required. 
They open with a flick of the finger for easy filter replacement. 


Hoffman 


СЕМ @ 115 VAC 24V DC 230 V AC 230VAC 
0.000" Fan Fan Fan Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
SP Height Width Depth Model No. Model No. Model No. Model No. 
Wet-Location Square Axial Fan 
21 4a" 4f" 3% | HF0416414 5ЗЕ04 — — HF0426414 530099 = — 
| 35 6%6a" 69" 4'  |HF0516414  53DE03 HF0524414 530093 | HF0526414 530Е07 — — 
70 876" 836" 4316" | НРО916414 530098 — — HF0926414 ^ 53DE05 — — 
159 10%" 10%" 41/6 | HF1016414 530094 = = HF1026414 ^ 53DE06 — — 
395 125v 1256 6%”  |HF1316414R 530097 - - HF1326414R 530095 - - 
484 1257 10556 6%” | HF1316424 530090 E — — — — — 
-— Exhaust Grill and Filter 
4 — 128in —175in  12.82in — — — — — — HG1300404 530091 
= — 10.13in — 169in  10.14in — — — — — — HG1000404 530092 
= 53DD94 — 819in —165in  821in — — — — — — HG0900404 530096 
— 615in  153in  6.16in — — — — - - HG0500404 530Е01 
— 442 in 16in  444in — — — — — — HG0400404 530Е02 
% WIEGMANN 
Thermo-Electric Enclosure Heaters 
Enclosure Coolers » Anodized, extruded aluminum body 
Minimize downtime and component loss by = 35mm DIN rail clip count 
removing heat around critical components within Heaters maintain minimum tempera- 
Ii an enclosure. Compact and low-profile coolers use tures in enclosures and help prevent 
oO the Peltier effect to allow cooling of small indoor condensation. 
шь d outd | ithout 
ribi and outdoor enclosures without a compressor. WARNING: Do not mount on wooden structures. 
Cooling Item Avoid placement near heat-sensitive 
Cap. Voltage Amps H Ww D No. components. 
321 BtuH 24V DC 8.5 12.01 in 6.18 in 717іп  —32FP91 
321BtuH — 48V DC 44 12.01 in 6.18 in 747 in 32FP92 RADIANT (15 TO 150W) 
567BtuH 24/06 147 15.94 in 7.36 in 701in 32FP93 Positive temperature coefficient heaters 
maintain stable enclosure temperatures, 
Hoffman promoting reliable performance and 
ee NS extending component life. Fitted with 
SSS ) Enclosure Heaters 1ZHC1 push-type terminal connections. Black 
ІШІШІШІ | М D. color. Class 1 Protection; tested for 
қыза Provide freeze and condensation protection in grounding at 1600. wg. нет 
x77 а cabinets, control panels, and other enclosures. Type Watts — Volts/Phase H L Ww Model No. 
2 р 5 EE - s 
PAE Lawit Radiant 75W 110-250/1 5%in 7n 2%in EHG075 17Н01 
Item Item 
Watts Н W L No. No. 
O 100W 5%in 4in 4'%6in | 32FL34 — 
200W 5%in 4in 41Увіп | 32FK99 |32FK96 
на 400W 7%in 4 йіп 5 віп | 32FL01 |32ҒК97 
parens 800W 7%in 4%in 5%cin | 32FLO2  |32FK98 
: 1ZHR9 
Quick Install models are 7896 
quieter and can be top-, side-, or 
front-mounted. Hazardous Location Enclosure Fans 
valve andrequiea separate purge |7 Vertical mount TEMO 
quire a Separate purge | „ 4. phase. 50/60 Hz 
system. Class |, Div.2; Groups 
A-D Class Il, Div.2; Groups F and MUFFIN FANS 
G Class Ill. All models include ther- | Designed for reliable cooling of enclosures where space is limited. Glass- 
6xT27 mostat, 5-micron auto-drain filter, reinforced plastic impeller; black, die-cast aluminum housing, 24" lead wire 
and cold air ducting kit. with 90? attached plug, and wire mesh guard. 
NEMA TYPE СЕМ @ 
SCFM © 12 4 4X Haz. Loc. Fan 0.000" Housing Item 
BtuH 100 psi Item No. Item No. Item No. Item No. Dia. Shape Voltage SP Watts dBA H Ww D Material No. 
Mechanical Thermostat, Quick Install Muffin Fans 
1,500 25 scfm 13M182 13M186 13M186 13M178 — Square 115VAC 88/110 17/5 37 4?%2in 45/7in 1 in Plastic/Steel 1ZHR3 
2,500 35 scfm 13M183 13M187 13M187 13М179 -- Square 230V АС 88/110 1715 37 4?wein 45/7in 1 іп Plastic/Steel 1ZHR4 
5,000 70 scfm 13M184 13M188 13M188 13M180 6' Round 115VAC 190/235 26/35 46 67%іп 67/9in 2іп  Plastic/Steel 1ZHR9 
900 15 scfm 13M181 13M185 13M185 13M177 6" Round 230V АС 190/235 26/35 46 6%%2in 67/9in 2іп  Plastic/Steel 1ZHT1 
Electric Thermostat 10" Round 115VAC 547 35 55  10in  10in 3% in Plastic/Steel 1ZHP9 
1,500 25 scfm 6XT28 6XT27 * — — Item 
1,700 25 scfm — 6XT30 6XT32 — Radiator Connection Material No. 
2,500 35 scfm 6XT29 6XT31 6XT33 — Replacement Muffin Fan Finger Guards, Mountable on Either Side of Fan 
400 8 scfm 6XT26 — — — 4 ?3/ in Electroplated Nickel Chrome Steel 1ZHV8 
900 15 scfm 6XT23 6XT24 6XT25 — 6 2%: in Electroplated Nickel Chrome Steel 1MDU5 
* Mechanical thermostat controlled. 10 in Electroplated Nickel Chrome Steel 12HV7 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Wiring Duct 


ThomaséBetts PANDUIT: 


A Member of the ABB Group. 


Wiring Ducts 


Screw Mount 


Mounti 
» 72-in length Troughs route and organize short runs of wire and cable in tight spaces. They provide a neat Wide Sici 
» PVC material appearance for wiring and allow for configuration changes. They often have fingers on the 53UH84 


sides that create slots for cables to be added, removed, or rerouted. Wiring ducts are commonly 
mounted inside electrical enclosures, control panels, and machines. 


WIDE SLOT NARROW SLOT WIRING DUCT COVER 
GRAY WHITE GRAY WHITE GRAY WHITE 
Nom. Nom. Slot Item Slot Item Slot Item Slot Item Slot Item Slot Item 
w H Width No. Width No. Width No. Width No. Width No. Width No. 
Thomas & Betts 
Screw Mount Mounting Style Wiring Ducts with Snap-On Covers 
2 0.3 53UH/6 | 0. 


3in 53UH93 | 02in 530Л1 | 0.2in 530423 | - 530Н79 | — 53UH96 ^ screw Mount/ 
F 3 0.3 in 53UH77 | 0.3in  53UH94 | 02in 53UJ12 0.2in 531124 = 53UH79 = 53UH96 Adhesive Back 
T 0.3in  53UH78 | 0.3in 53UH95 | 0.2in  53UJ13 | 0.2in 530025 -- 53UH70 | — 53UH96 esve Бас 
2" 0.3 іп 530980 0.3 іп 530Н97 | 0.2in 530314 0.2 in 53UJ26 — 53UH83 = 53UJ01 Mounting 
Te 3 O3in 5ЗИН81 0.3in 53UH98 | 021! 53015 0.2in 53027 = 53UH83 — 53UJ01 Wide Slot 
4 | 0.3in  53UH82 | 0.3in 53UH99 | 0.2in  53UJ16 | 02in  53UJ28 | — 53UH83 | —  53UJ01 3EXV8 
2 0.3 іп 5ЗИН84 | O3in 530102 0.2 in 53UJ17 0.2in 530029 — 53UH87 == 53UJ05 
2 3 0.3in 530985 | 03її 530/003 | 0.2in 5307088 | 0.2in 53030 — 53UH87 = 53UJ05 
4 0.3in 53UH86 | 03! 53UJ04 0.2in 530019 0.2in X 53UJ31 = 53UH87 = 53UJ05 
3" 3 0.3in  53UH88 | 0.3in 532006 | 0.2in  53UJ20 | 0.2in 530132 = 53UH90 = 53UJ08 
4 0.3in 530989 | 0.3 in 53UJ07 0.2in — 53UJ21 0.2in 53033 = 53UH90 = 53UJ08 
4" 4" 0.3in 5ЗИН91 | 03і  53UJ09 | 0.2in 530422 | 0.2in 530134 = 53UH92 = 53UJ10 
Panduit Wiring Duct 
Screw Мошт/Айлезууө Back Mounting Style Wiring Duets with Snap-On Covers 4» Cover 
03in — 3EXV8 02in ЗЕҮС8 = — ЗЕҮЗ | — - ЗЕҮЕЗ 
т 0.3 in 3EXV7 — — 0.2 in 3EYC7 — — ЗЕҮЕЗ = = 
1 0.3 in 3EXV9 — — 0.2 in 3EYC9 — — — ЗЕҮЕЗ -- — 
$ 03in —3EXW1 — — 0.2in  3EYD1 — — = 3EYE3 — — 
4 0.3 in 3EXW2 — — 0.2 in ЗЕҮр2 — — — ЗЕҮЕЗ — — 
ТУ" 0.3 in 3EXV3 — — 0.2 in ЗЕҮСЗ — — — 3EYE1 = = 
m 2" 0.3 іп 3EXV4 — — 0.2 in 3EYC4 = — — ЗЕҮЕІ — — 
3 0.3 in 3EXV5 — — 0.2 in ЗЕҮС5 — — — ЗЕҮЕІ -- — 
4 0.3 in 3EXV6 — — 0.2 in 3EYC6 — — — ЗЕҮЕІ — — 
2" 0.3 in 3EXW3 = = 0.2 in 3EYD3 — — — ЗЕҮЕ5 — — 
2 3 0.3 in 3EXW4 = = 0.2 in 3EYD4 — — — ЗЕҮЕ5 — — 
4 0.3 in 3EXW5 = — 0.2 in 3EYD5 — — — ЗЕҮЕ5 = = 
ОБЕ a es == —— 
.4 in — — .2 in = = = = = " 
F 4 | 03in 3EXW8 | — —  |02in 3EYDB | — = = 3EYE9 | — = Corner One-Piece 
5' |03in 3EXW9 | — = 02in  3EYD9 | — - — ЗЕҮЕ9 | — = Slotted Wiring Ducts 
Screw Mount Mounting Style Wiring Ducts with Hinged Covers 1LEP6 
qw 2 0.3 in 1LEN1 0.3 in 1LEN2 0.2 in 2ETX2 0.2 in 2ETX3 = 1LEN5 — 1LEN6 
3 0.3 in 1LEN3 — — 0.2 in 2ETX4 0.2 in 2ETX5 = 1LEN5 — 1LEN6 
2 0.3 in 1LEN7 0.3 in 1LEN8 0.2 in 2ETX6 — — — 1LEP4 — 1LEP5 
2 3 0.3 in 1LEN9 0.3 in TLEP1 0.2 іп 2ETX8 — — — TLEP4 = TLEP5 
4 0.3 in 1LEP2 0.3 in 1LEP3 0.2 in 2ETY1 — — — 1LEP4 — 1LEP5 
т 3" 0.3 in TLEP6 0.3 in 1LEP7 0.2 in 2ETY3 = = = 1LER1 — TLER2 
4 — — — — 0.2 in 2ЕТҮ5 -- — — 1LER1 — 1LER2 5 
4" 4" 0.3 in TLER3 0.3 in TLER4 0.2 in 2ETY7 — — — TLERS — TLER6 "ы 
Screw Mount Mounting 5 Style ЫП Ducts with $пар-0п Covers te P 
L 0.3 іп FVK4 0.2 in 3EXY2 0.2 in ЗЕХҮЗ — ЗЕҮЕЗ — 3EYE4 +E 
Ту" 0.3 in SEIS 0.3 in 3FVK1 0.2 in ЗЕХХ9 0.2 іп ЗЕХҮ1 — ЗЕҮЕЗ — ЗЕҮЕ4 i i “% 
"б —2 —[ 03in —3FWK5 | 03in —3FVK7 | 02in ЗЕХҮД | 02in 3EXY5 | — 3EYE] | — ЗҮ Flexible One-Piece “| , 
3 | 03in  3FVK9 | 03in  3FVL2 | 02in  3EXY6 | 02in  3EXY7 | — 3EYE3 | —  3EYEA Slotted Wiring <р Г. 
4 0.3 in 3FVL4 0.3 in 3FVL6 0.2 in 3EXY8 0.2 in 3EXY9 — ЗЕҮЕЗ -- ЗЕҮЕ4 Ducts е 
10" 0.3 іп ЗЕМН2 0.3 in ЗЕМНА 0.2 іп 3EXX1 0.2 in ЗЕХХ2 — ЗЕҮЕІ -- ЗЕҮЕ2 11Е17 
T 2" 0.3 in 3FVH6 0.3 in 3FVH8 0.2 in 3EXX3 0.2 in 3EXX4 — 3EYE1 = ЗЕҮЕ2 
3 0.3 in 3FVJ1 0.3 in 3FVJ2 0.2 in ЗЕХХ5 0.2 in ЗЕХХб — ЗЕҮЕІ — ЗЕҮЕ2 
4 0.3 in SFVJ4 0.3 in 3FVJ6 0.2 in ЗЕХХТ 0.2 in 3EXX8 = ЗЕҮЕІ -- ЗЕҮЕ2 
2" 0.3 in 3FVL8 0.3 in ЗАҒҮ1 0.2 іп 3EXZ1 0.2 in 3EXZ2 — ЗЕҮЕ5 — SEYE6 
2 3 0.3 in ЗАҒҮЗ 0.3 in ЗАҒҮ5 0.2 іп 3EXZ3 0.2 in 3EXZ4 = ЗЕҮЕ5 -- SEYE6 
4 0.3 in ЗЕХТ5 0.3 іп ЗЕХТ6 0.2 in ЗЕХ75 0.2 in 3EXZ6 — ЗЕҮЕ5 -- ЗЕҮЕб 
5 0.4 in 3EXT7 0.4 in ЗЕХТ8 — — — — — ЗЕҮЕ5 — SEYE6 
3 0.3 in ЗЕХТ9 0.3 іп 3EXU1 0.2 in ЗЕХ29 0.2 in ЗЕҮА1 = ЗЕҮЕТ = ЗЕҮЕВ Slotted 
т 4 | 03іп ЗЕХИ2 | 0.4in ЗЕХИЗ | 0.2in  3EYA2 02  3EYA3 | —  3EYE/ | —  3EYE8 Divider Wall 
5 0.4 in 3EXU4 0.4 in SEXUS 0.2 in 3EYM 0.2 in ЗЕҮА5 — SEYE7 — ЗЕҮЕ8 2ETWA 
3 0.3 in 3EXU6 0.3 in 3EXU7 0.2 in ЗЕҮАб 0.2 in ЗЕҮАТ — ЗЕҮЕ9 -- ЗЕҮРІ 
4" 4 0.3 in 3EXU8 0.3 in 3EXU9 0.2 in ЗЕҮА8 0.2 in ЗЕҮА9 — ЗЕҮЕ9 -- ЗЕҮРІ за 
p 0.4 in 3EXV1 0.3 in ЗЕХ\2 0.2 in 3EYC1 0.2 in 3EYC2 — ЗЕҮЕ9 — ЗЕҮЕ1 
SLOTTED WIRING DUCT COVER For Nominal Item 
GRAY WHITE GRAY WHITE Duct Height L Color No. 
Pkg. | Slot Item Slot Item | Slot Item Slot Item Panduit Wiring Duct Divider Wall Screw Mount 
W H 1 Пу Width No. Width Мо. Width Мо. Width Мо. Solid Mounting 
Panduit 2in 72" Gray 2ETW1 Solid Wall 
Panduit Corner Duct 3in 72" Gray 2ETW2 оле ma 
4%” 39e 72 1 |02in 3EYF2 |(0.2іп ЗЕҮҒ | — 3EYES — ЗЕҮЕб 4in 72" Gray 2ETW3 5ZXD1 
594 4916" 72" 1 |0.2in SEYF3 (02in ЗЕҮЕ5 | — ЗЕҮЕ5 — SEYE6 Slotted 
Flexible Wiring Duct, No Cover Required 2in 72" Gray 2ETW4 
Ww 10" Ar 5 0.2in__1LEL7 — — — — — — 3 in 12" Gray 2ETW5 
r E 5 02п 18 | — — — — — — 4in 72" Gray 2ETW6 
2" 2 197v 1 |02in 1ІН9 — — — — — — M 
SOLID WALL WIRING DUCT COVER Item Pkg. pins 2 
GRAY WHITE GRAY WHITE Item For Use With —— Material — Color — No. Qty. Ne 
Nom. Мот. | ет Item Item Item Panduit Accessories 3EYF7 
"€ но. но. но. No. ҰЛЫ; jp Divider Walls Polycarbonate Black  2ETW7 100 
Screw Mount Mounting Style Wiring. Ducts with Hinged Covers Wiring Duc i 
ERE 1LER7 1LERB 1LEN5 1LENG Rivet TNR duds Tool Nylon Natural 3EYF7 100 
3 1LER9 ТЕТ 1LEN5 1LEN6 Nylon Rivet Installing and ` 
И 2. 1LET2 1LET3 1LEP4 1LEP5 КАШЫ Tool Removing Nylon Black ЗЕҮЕб 1 h 
КОШ am THR) {ШЫ wrona ANES à 
" E iring Duc ide-Slotte am 
3 —T | 1LEUÍ | 1LEU2 | iLERT | iLER2 Cutting Too Duct Types Steel 2ETW8 1 
4' 4 1LEU3 1LEU4 1LER5 1LER6 Wiring Duci Panduct? Wiring Plastic Silver 2ETW9 1 
Screw Mount Mounting Style Wiring Ducts with Snap-On Covers _ Cutting Too Duct and Cover 
2 3 5ZXD4 — ЗЕҮЕ5 - Wiring Duc All Wide-Slotted Steel Black —2ETX1 1 \ 
2 5ZXD1 = 3EYE7 = Notching Tool Duct Types Wiring Duct N 
3 3 5ZXD2 = 3EYE7 — Thomas & Betts Accessories A 
4 | 52XD3 = 3EYE7 = Universal уйй Dick. -PolvcarboraisztBlades talà m Cutting Too! 
Mounting Clip iring Duct Polycarbonate Blac! 2ETW9 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
Raceways Details on page A1. 


қ Phunuim 
2 27 |Pan-Way Surface 
j f ЎА Raceways ES Tas 7 
C d жә. 


Р P Seri 
P / ж. = T-70 Series: 1 34" H x 4 "М idc 
- = T-45 Series: 1 Y%"H x 1.13"W 
Ww = LD5 Series: %"H х 1"W м 
i Provides solutions for routing low voltage. ч 
РМОЗ Series PNOS Series PN10 Series * Р Н i 
fiber optic, and/or power cabling along LD5 
| i perimeter walls. . Series 
Җ Нет Нет 
П legrand Description Color No. Description Color No. 
m a T-70 Series Raceway Covers 
Eclipse Nonmetallic Raceways Cover Off White 5ZWX9 
ЖЕЛЕГІ E: in Length Off White 5ZXA1 eat Coupler - White 5ZWY6 
jaceway Fittings aceway Boxes and Plates 
Raceway Systems Inside Corner Off White SZXA3 Plate White 52WX6 
А і Outside Corner Off White 5ZXA4 Offset Box White 5ZWY9 
a Ivory color 1-pc. raceways conceal wires without Right Angle 0 White 57ХА5 Junction Box 1 Gang White 52WZ3 
jac: " и ina i icti ili Tee White 5ZXA6 Fast-Snap Box 2 Gang White 521/25 
= PNCS Series: 0.5 " x 0.81 " tearing into existing walls. Dropceiling Entrance End Off White 57ХА9 Deep Junction Box 1 Gang White 5ZWZ6 
= РМ05 Series: 0.63"H х 1.13"W connectors slip over suspended ceiling | -End Cap Off White 52ХС0 Deep Junction Box 2 Gang White 5ZWZ7 
= PN10 Series: 0.81"H x 1.60"W grids. Wire Retainer Gray 57Х05 LD5 Series 
a t ` Raceway Covers Raceways 
Cover Coupler White 52М/07 Raceway 96 in Length Off White 5ZXD5 
Description channels ri Description КҮТ ie Cover Off White SZXA2 Raceway Fittings 
PN03 Series Raceway Covers Raceway Boxes and Plates Coupling Off White 5ZXD6 
Raceways Cover Clip i2  3YEM Plate White 57МХ7 nside Corner Off White 5ZXD7 
Raceway 96 in Length 1 3YE22 PN10 Series i T-45 Series Outside Corner Off White 5ZXD8 
Raceway Fittings Raceways Raceways Right Angle Off White 5ZXD9 
90 Degrees Raceway 96 in Length 1 3YE40 Raceway 96 in Length Off White 5ZWX8 ee Off White 57ХЕ0 
External Elbow 1 3YE27 -Raceway Fittings Raceway Fittings End Cap Off White 5ZXE1 
90 Degrees External 90 Degrees Inside Corner Off White 5ZWY1 Drop Ceiling/Entrance End Off White 5ZXE3 
Elbow 1"Вепа Radius 1 ЗҮЕ28 External Elbow 1 ЗҮЕ45 Outside Corner Off White 5ZWY2 LD5, T-45 Series 
90 Degrees Flat Elbow 1 3YE24 90 Degrees External 1 3YE46 Right Angle Off White SZWY3 Raceway Boxes and Plates 
90 Degrees Elbow 1"Вепа Radius Tee Off White SZWY4 Divided Junction White 5ZWZ8 
1 3YE26 
Internal Elbow. 90 Degrees Flat Elbow T 3YE42 Entrance End Off White SZWYT Box 2 Gang 
Blank End Fitting 1 3YE29 BlankEnd — 1 3YE47 End Cap Off White SZWY8 
Tee 1 3YE25 Entrance End Fitting 1 3YE50 
Raceway. Covers — internal Elbow 1 ET "n le ran d 
over Clip. a ве 
ERES Series Racewa | Covers > ЗУЕЙ g 
laceways over Clip г 4 
Raceway 96 іп Length 1 3YE38 PNO3, РМ05, PN10 Series 
Raceway Fittings Raceway Boxes and Plates 400, 800 and 2300 > 
90 Degrees Data Box 2 3YU36 H H L 
External Elbow 1 3YE35 Device Box 2 3YE53 Series Nonmetallic 
90 Degrees Flat Elbow 1 3YE32 Power Box 2 3YE52 4GVN6 
Blank End 1 3ҮЕЗ7 Small Data Box 2 3YU35 Raceway асумв 
Тее 1 ЗҮЕЗЗ 
= Ivory color 
= 2300 Series: 'Ив"Н x 2 Y4"W 
= 400 Series: 7⁄46"H x "W * 800 
т — = 800 Series: 74e" H x 1 4e"W E Series 
= No. of Raceway Raceway Item Pkg. 
BaseTrak PB3 Item Channels Length Height Width No. Qty. 
2300 Series 
H H Item Raceways 
Series Nonmetallic Description No. Raceway 1 G0 in "Ain 27n — 4GeWN8 — 1 
BaseTrak PB3 Series Raceway Covers 
Raceway Systems Raceways Cover Clip 1,2 5 іп Tsin 2%in ДҮ 1 
Raceway 10 ft 1MBK6 Raceway Boxes and Plates 
= White Color Raceway Fittings Device Box 2 4% in 136in 3in 4GVT7 1 
"m yu External Elbow Base and Cover 1MBK9 Device Box 2 4% in 155 іп 4 7 in 4GVT8 1 
= 1%"Hx 4 12"W га Elbow Base and Cover НЕ Deep Device Box 2 494 in 1 n in 3in 4GVT9 1 
i j = nternal Elbow Base and Cover 4 Deep Device Box 2 4% in 1%in 4 іп 46101 1 
Single and two channel latching гасе Tee Base and Cover 1MBL6 Raceway Fittings 
ways are dual-rated for both power Wire Clip 1MBL7 Entrance End, ТЕ : Pm zn АТ in Lu 1 
icat Raceway Boxes and Plates egrees Flat Elbow 4 in 3i in ^ in 
and data applications. Full Capacity Box 1 Gang 1MBL1 ее 1 біп Kin 2Win 4GVI2 1 
UL Listed and CSA Certified to 600V. Full Capacity Box 2 Gang 1MBL2 nternal Elbow 1 2 in 34 in 2in 4GVT3 1 
Se External Elbow 1 210 іп Ain 2 Win 4GVT4 1 
Wire Clip 1 Tin 34 in 2in 4YER6 1 
ELS End 1 2Win Yin 2 іп AYER8 1 
400 Series 
ACE Raceways 
Raceway 1 60 in Ae in 75 in 4GVN6 1 
Raceway Covers 
Cover Clip 1,2 THe in Ac in 75 in 4YEP9 1 
Raceway Fittings 
90 Degrees Flat Elbow 1 2 in Yin {in 4GVP3 1 
No. of Item Tee 1 3 in Yin Tin 4GVP4 1 
a le rand сан шшш Channels Мо. Internal Elbow 1 1%іп Vb in Tin 4GVP6 1 
ableSmart 4 eries 90 Degrees i i 4 
: g Raceways External Elbow 1 Теп КШ lin 4GVP7 1 
- Raceway 96 іп Length 2 3YE72 Wire Clip 1 Yin Yin {in AYEP8 1 
CableSmart Series Raceway Fittings Blank End 1 in VAT) Tin — 4YERT — 1 
. Base Seam Clip 1 3YE76 800 Series 
Nonmetallic Flat Elbow 1 3YE80 Raceways 
Tee 1 3YE82 Raceway 1 60 in Ae in Tsin 4GVN7 1 
Internal Elbow 1 3YE84 Raceway Covers 
Raceway Systems External Elbow 1 ЗҮЕВБ Cover Clip 1,2 Ti TW — 19i — AYERS —1 
2 End Ca 1 ЗҮЕ88 Raceway Fittings 
= White Divided Entrance End 1 3YE90 Entrance End 1 avin win Thin 4GVP5 1 
a 2.0"H х 4.0"W Wire Clip 1 3YE94 Tee 1 4% in Yin 1 in 4GVR3 1 
Б Ы Raceway Covers Internal Elbow 1 2in Yo in 1 іп 4GVR4 1 
PVC systems are extremely tamper- Cover 2 3YE74 External Elbow 1 2in Yin 1 іп 4GVR5 1 
: E LC drop f ^ | y d Cover Clip 2 3YE78 Wire Cli 1 Tin Yin Тиіп 4YER2 1 
resistant. Corner drop feed helps fee Raceway Boxes and Plates Blank End 1 1 in win Tin 4YER4 1 
horizontal runs. Paintable. Device Box — 3YE93 90 Degrees Flat Elbow 1 2 іп Yo in Tin ДҮЕВ5 1 
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ELECTRICAL 
Cable Concealers & Cable Trays 


Half & Quarter Round Cable Concealers 


= White 
= Self-adhesive 


Fast-fit decorative raceway conceals 
wires where time and appearance 


Item Pkg. 
Item No. Qty. 

Raceway Fittings 

Ya Round Raceway Series 

Quarter Round End Cap 198273 2 
Single %4-Round Connector — 60WA23 1 
Single External Bend 60WA22 1 
Single Internal Bend 60WA21 1 
Maxi Raceway Series 

Single Clip-Over Equal Tee 60WA35 1 
Single Clip-Over External Bend 60WA33 1 
Single Clip-Over Flat Bend 60WA34 1 
Single Clip-Over Internal Bend 60WA32 1 
Sing e С Dyer Unequal Tee 60WA38 1 

ingle Smooth-Fit 

Coupler Connecting 60WA36 1 
Single Smooth-Fit End Cap 60WA37 1 
Micro Raceway Series 

Single Clip-Over Equal Tee 60WA28 1 
Single Clip-Over External Bend 60WA26 1 
Single Clip-Over Flat Bend 60WA25 1 
sing e g ip-Over Internal Bend 60WA27 1 

ingle Smooth-Fit 

Coupler Connecting 60WA29 1 
Single Smooth-Fit End Cap 60WA30 1 
Mini Raceway Series 

90 Degree Internal Elbow 38G174 1 


matter. Designed with hinge and click- 
lock lid. Self-adhesive and paintable. 
Cable Tidy products help organize and 


hide cable clutter. 
ltem Pkg. 
Item No. Qty. 
Mini Raceway Circular Adapter 386178 1 


Mini Raceway Connector 38G180 1 
Mini Raceway Door Top Bend 380176 1 
Mini Raceway End Cap 386181 1 
Mini Raceway Equal Tee 38G177 1 
Mini Raceway External Bend — 38G175 1 
Mini Raceway Flat Bend 380173 1 
Item Pkg. 
L w H No. Qty. 
Half- & Quarter-Round Cable Concealer Strips 
Maxi Series 
60 in 2 in Tin 38G165 1 
Micro+ Raceway Series 
60in ein %in 6OWAG1 1 
79in ein іп  60WA67 1 
Micro Series 
79іп  %in еіп 386169 1 
Mini Raceway Series 
60in 1%sin win  GOWAG3 1 
7T9in 1¥%ein Asin 386171 1 
118іп 1Ув6іп Mesin 386172 1 
Quarter Round Series 
60in Жіп Тіп  60WA65 1 
79in Жіп Жіп 380183 1 


Ж” 1 ЧР 
1⁄4 Round Maxi Micro Mini 
Series Series Series Series 
Item Includes 


Raceway Accessory Pack 
34 Round Raceway Series 


Clip Over Accessory Pack 


Maxi Raceway Series 
Clip Over Accessory Pack 
Micro+ Raceway Series 


Clip Over Accessory Pack 


Raceway 

Micro Raceway Series 
Micro Raceway 
Accessory Pack 

Mini Raceway Series 


Clip Over Accessory Pack 


Raceway 
Quarter Round Series 


2-Internal Bend, 2-External Bend, 1-Cable Outlet, 
2-Connector, 1-End Cap Right, 1-End Cap Left 


2-Internal Bend, 2-External Bend, 2-Flat Bend, 
2-Equal tee, 3-Connector, 2-End Cap 
Clip- -Over Accessories 


(2) End Cap, (3) Equal Tee, (4) External Bend, (4) 
Flat Bend, (4) Internal Bend, (7) Connector 


1-Flat Bend, 2-Internal Bend, 2-External Bend, 
1-Equal tee, 2-Connector, 2-End Cap 
Clip-Over Accessories 


Hinge and Click Lock 


Clip-Over Corner Bends 


Micro 
Series 


ltem Pkg. 
No. Qty. 


60WA39 1 


1-Flat Bend, 1-Internal Bend, 1-External Bend, 2-End Cap 60WA19 1 


60WA24 1 
60WA62 1 


38G170 1 


60WA31 1 
60WA64 1 


60WA66 1 


Cablofil Wire Mesh Cable Trays Ll legrand T 


» Lightweight steel m. 
Mesh cable trays allows air to flow through to keep cable ventilated and cool. Also known as basket trays, wire ча I, 
mesh trays may be cut or bent in configurations like curves, slopes, and tees to accommodate complex cable 
runs. Trays mount on walls, overhead, or under floors in whole-facility installations, and they're ideal for hiding 
cable in spaces without paneled ceilings. 


Item Pkg. Item Pkg. 
Description No. Qty. Description No. Qty. 
Cable Tray Supports and Mounting Accessories C Bracket 14 76 in Length 60RD06 1 
4 in, біп, 8 in, 12 in, 18 in, 20 іп, 22 іп, 24 in For Tray Width Universal Bracket 14 in Length 1ATR3 1 
Cable Guide 6 16 in Length TATR7 1 16 in For Tray Width 
Cable Tray Clamp Washer 1⁄4 in Width 4JWT1 50 Cable Tray Support 16 in Length 1ATP8 1 
Cable Tray Clamp Washer % in Width 4JWR9 50 Center Hanger 15 17 in Length 60RC98 1 
Cable Tray Connector 2 1916 in Length 4JWT6 50 Profile Support Bracket 19 "е in Length 6080944 1 4GVX1 
Cable Tray Cutter Offset 1ATR8 1 Universal Bracket us in Length 60RC91 1 
Cable Tray Screw And Flange Nut 9 іп Length  4JWT2 50 18 in For Tray Widt! 
Cable Tray Splice 1 зіп Width 4JWT5 50 C Bracket 20 1 в in Length 60RD07 1 
Cable Tray Support Floor Mounting ТАТВ5 1 Center Hanger 17 7 in Length 60RC99 1 
Cable Tray Washer 2 in Width 4JWT4 — 25 Profile boo Wii Bracket 21 “As in Length 60RC95 1 
4 in For Tray Width 20 in For 
C Bracket 7 in Length 60RD03 1 Center Hanger m Um in Length 608001 1 
Profile Support Bracket 7 % in Length 608С93 1 Profile Support Bracket 23 ¥% in Length 608С96 1 
Universal Bracket 5 % in Length 60RC89 1 Universal Bracket 21 Ив in Length 60RC92 1 
біп For Tray Width 24 in For Tray Width 
Cab e ЕТЕ ;upport ein Length a 1 Center Hanger 23 % in Length 608002 1 1 
racket 9 іп Lengt i i i 

Universal Bracket 8 in Length TATRÍ ы) cope en No. | Cap. Hem No.| Cop. “Hear Ho 
8 in For Tray Width Mire Mesh Cable Tray VENDI run à 
С Brac a 10 wal Length Б SORDDS 1 4in 10 AGVX1 | — = = = 

enter Hanger 7 % in Lengt ; = = 
Universal Bracket 9 Уе in Length sorca 1 GAON 5 b 4872 (00 ЧЕГІ — = 
T in For tray Width ar dure q 12111084) 47b 46VX4 126 4GVX9 1550 4GVY3 
Cabe fay SUDO C m d : 1ATRA 1 18in 10ft| 9115 4GVX5 | 12910 4GVY1 15510 4GVY4 

aye тау Support venter hanging 20in 10ft| 9510 4GVX6 12910 4GVY2 16510 4GVY5 
Cable Tray Support Post Mounting ТАТАВ 1 “41108 9510 608087 129 604688 — — 


Cable Ladder Trays Cope] 

= 4" load depth a x 

= 51⁄4" side rail height ^" Дакоге ч E 

Rigid aluminum trays have high load capacity and resist stress, camber, and Se . 46 d 4 7 mm 


warping. Flange-out side rails ease cable installation. Splice plates are slightly D ~ a ші 
curved, for a spring-fit on straight sections or contour-fit on fittings. Meet NEMA f 2 ат м т ііі 
orizontal 


VE1. Include splice plates and mounting hardware. б Ladder ipid 
Ladder Tray Width Tray 
біп 12 іп 18 іп 24 іп 
Item Item Item Item Item 
Item Cap. No. No. No. No. Description For Tray Width No. 
Cable Trays Cahle Tray Supports and Mounting Accessories 
Ladder ray 75 Ib 784FA3 | 2HCL2 | 784FA4 | 2HCL3 Cable Ladder Connectors А 
Ladder ra 100 Ib — 2HCL4 — 2HCL5 Expansion Connector 12 in, 24 in 2HCN9 
Cable Tray Fittings Horizontal Adjustable Connector 12 in, 24 in 2HCN8 
90 Degree Vertical Elbow Inside 75 10, 10016 | 784FA7 2HCL8 784FA9 2HCL9 Universal Connector 12 in, 24 in 2HCN6 
90 Degree Horizontal Elbow 75 10, 10010 | 784FA5 2HCL6 784FA6 2HCL7 ес Adjustable Connector 12 in, 24 in 2HCN7 
90 Degree Vertical able Ladder Reducers 
Elbow Outside 75 lb, 1001b | 7BFAB | 2HCN1 | 78400 | 2HCN2 Straight Reducers Gin, 12 in ТВДЕСТ 
Horizontal Tee 75 ІВ, 1001р | 784FC1 2HCN3 784FC2 2HCN4 Straight Reducers біп, 18 in 784ҒС6 
Cahle Tray Supports and Mounting Accessories Straight Reducers 6 in, 24 in 784FC4 
Tray Drop Out 75 16, 10016 | 784FD6 | 784FD7 | 784FD8 | 784FD9 Straight Reducers 12 in, 18 in 784FC5 
Straight Ladder Cover, No Straight Reducers 12 in, 24 in 2HCN5 
Flange 72 in Length T5]b,1001b | 784FC8 | 784FDO | 784FD2 | 784FD4 Straight Reducers 18 in, 24 in 784FC3 
Straight Ladder Cover, No Hold Down Clamps for Cable Ladders 
Flange 144 in Length 75 Ib, 100 1b | T8AFC9 | 784FD1 | 784FD3 784Ғ05 Hold Down Clamp {2in, 24in 2HCP1 
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Raceways Details on page A1. 
P. 
at j 
d " 
‚ = 4 » 
+... a w 
1 % 700 Series ‚ 
А - 3YY50 f 4000 Series 
800 Series 500 Series 3000 Series 3ZA34 
ЗҮҮ4З 3YY96 
ш | е 
Metallic Surface Raceway Systems El legrand 
= 500 Series: "Н x 34"W = 4000 Series: 1 %"Н x 4 34"W communication devices can be wired into the 
= 700 Series: Ag" H х 7/4"W Steel Raceway provides wiring capacities for raceway for a flush appearance satisfying both 
= 2400 Series: 7&"H x 1 "М small to medium size installations. Power or data/ aesthetic and functional requirements. 
= 3000 Series: 1 "Н x 2 34"W 
No.of ет No.of Шет No.of Шет 
Description Color Channels No. Description Color Channels No. Description Color Channels No. 
500 Series Raceway 10 ft Length vory 1 32А21 External Elbow vory 1 3ZA58 
Raceways Raceway Covers Flat Elbow Gray 1 3ZA43 
Raceway 10 ft Length vory 1 3YY43 Cover 60 in Length Gray 1,2 3YY97 Flat Elbow vory 1 37А54 
Raceway Covers Cover 60 in Length vory 12 37А22 Full Capacity Tee vory 1 3255 
Connection Cover vory 1.2 3YY46 Cover Clip Gray 12 3ZA11 Full Capacity Tee Gray 1 3ZA66 
Raceway Fittings Cover Clip vory 1,2 37А24 nternal Elbow Gray 1 3ZA45 
90 Degrees Flat Elbow vory 1 3YY47 Duplex Receptacle Cover Gray 1,2  3ZA20 nternal Elbow vory 1 37А57 
External Elbow vory 1 3YY49 Single Receptacle Cover Gray 1,2 3ZA19 ransition Black 1 15A809 
700 Series Single Receptacle Cover vory 1,2 3ZA31 Wire Clip vory 1 3ZA39 
Raceways Raceway Fittings 2400D Series 
Raceway 10 ft Length vory 1 3YY50 90 Degrees Flat Elbow Gray 1 3ZA15 Raceways 
Raceway Covers 90 Degrees Flat Elbow vory 1 3ZA27 Raceway 10 ft Length vory 2 3YY87 
Connection Cover vory 1,2 3YY53 Blank End Gray 1 4ҮЕТ9 Raceway Boxes and Plates 
Raceway Fittings Blank End уогу 1 4YEU1 Divided Device Box 1 Gang vory 2 3YY94 
90 Degrees Flat Elbow vory 1 3YY54 Coupling Gray 1 4YET7 Divided Device Box 2 Gang vory 2 3YY95 
External Elbow vory 1 3YY56 Entrance End Gray 1 3ZA13 Raceway Fittings 
500, 700 Series Entrance End Gray 1 3ZA14 Divided Coupling vory 2 3YY88 
Raceway Boxes and Plates Entrance End vory 1 3ZA25 Fiber-Ready Divided Entrance End — lvory 2 3YY89 
Deep Device Box 1 Gang vory 2 3YY63 Support Clip Gray 1 3ZA10 Full Capacity External Elbow vory 2 3YY92 
Deep Switch and vory 2 3YY61 Support Clip vory 1 3ZA23 Full Capacity Flat Elbow vory 2 3YY90 
Receptacle Box 1 Gang Tee Gray 1 3ZA16 Full Capacity Internal Elbow vory 2 ЗҮҮ91 
Device Box 2 Gang vory 2 4JA47 Tee vory 1 3ZA28 2400 Series 
Distribution Box 1 Gang vory 2 ДҮЕТ1 Wire Clip White 1 3YY98 Raceways 
Extra Deep Device Box 2 Gang vory 2 4JA46 4000 Series Raceway 5 ft Length уогу 1 3YY73 
Fixture Box 1 Gang vory 2 3YY58 Raceways Raceway Covers 
Round Fan Box 1 Gang vory 2 ЗҮҮ59 Raceway 10 ft Length Gray 1 3ZA34 Connection Cover vory 12 3YY77 
Shallow Gang Device Box 1 Gang vory 2 3YY62 Raceway Covers Cover 60 in Length vory 1,2  3YY74 
Shallow Switch and vory 2 3YY64 Cover Plate Ivory — 1,2 5KY83 Raceway Boxes and Plates 
Receptacle Box 1 Gang Single Round Opening Ivory 1,2 ЗМҮВ1 Extra Deep Device Box 1 Gang vory 2 3YY83 
Shallow Switch Device Box 1 Gang могу 2 3YY60 Raceway Fittings Raceway Fittings 
Raceway Fittings Blank End Gray 1 32A42 90 Degrees Flat Elbow vory 2  3YY80 
Support Clip vory 1 (ҮЕН9 Blank End Ivory 1 3ZA53 Blank End vory 2 ЗҮҮТ9 
ee - vory 1 3YY57 Coupling Ivory 1 37437 Coupling vory 2  3YY76 
3000 Series Device Plate 1 Gang Ivory 1 3NYP6 External Elbow vory 2  3YY82 
Raceways Device Plate 2 Gang Ivory 2 3NYP8 Internal Elbow vory 2 3YY81 
Raceway 10 ft Length Gray 1 38YY96 Entrance End Ivory 1  4TLC3 Wire Clip vory 2 BYY75 
No. of Raceway Raceway Item Pkg. 
Description Color Channels Height Width No. Qty. 
1500 Series 
: Raceways 
1500 Зөпез Raceway 10 ft Length Gray 1 Sis in Iein _ ЗҮ б 1 
Raceway Covers 
Wire Clip Gray 1,2 36 іп 1 9e іп 3YY67 1 
Raceway Boxes and Plates 
Duplex Receptacle Box Gray 2 1% іп 3 іп 26X818 1 
Junction Box Gray 2 Y in 4in 26Y156 1 
Raceway Fittings 
90 Degrees Flat Elbow Gray 1 Ya in 1%in 3YY68 1 
Combination Connector Gray 1 Vain 1 vin 3YY70 1 
nternal Elbow Ivory 1 Vin 1 Фіп 3YY69 1 
: 2600 Series 
2600 Series Raceways 
Raceway 10 ft Length Gray 1 Y in 2 Ain 3YY71 1 
Raceway Fittings 
90 Degrees Flat Elbow Gray 1 3^ in 2^ in 3YY72 1 
OFR Series 
Raceways 
Raceway 96 in Length Black 4 Vo in 6 іп 15A802 1 
" Е RS Raceway Boxes and Plates 
г егіев Blank Cover Plate Gray 0 — 2in 40J283 1 
п legrand Communications Plate Gray 4 2in 2in 40J280 1 
= Device Box 2 Gang Black 4 2% in 7in 15A804 1 
1 2 nd OFR Seri Device Box 4 Gang Black 4 2 Vain 7in 15A805 — 1 
500, 600, and 0 Series Duplex Faceplate Fitting Gray 4 2 in 2in 400784 1 
Steel Overfloor Raceways Raceway Fittings 
Entrance End Black 1 Ye in 7in 15A803 1 
They have a low profile that prevents tripping while keeping wire and cable flat nd gi plack 4 Bin 7 in 154810 1 
i i j : rounding Clip ray ^ in in 
concealed. Raceways are often installed in open areas like office conference Fansition Black 1 AT Tin 15A808 — 1 
rooms and halls. Individual components in raceway systems must be purchased ^ "Raceway Mounting Accessories 
from the same brand and series to ensure compatibility. Wire Clip Fitting Gray 4 іп 6 Жіп 4441 — 12 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Raceways & Outlet Power Poles 


“п legrand’ 


Prewired Outlet Raceways Strips 


Brings power to new spaces or modify wiring in existing areas. They're prewired and include multiple outlets, 
so they don't require installing separate wiring, raceway, or outlet components. Strips surface-mount on walls 
and hardwire to existing electrical systems or larger raceway systems. 


NEMA Outlet — 
No. of Receptacle No. of Center 2 USB Number of Item 
Outlets Amps Type Circuits Distance L Ports — Color Material Wire Leads Мо. a 


Metallic Prewired Outlet Raceway Strips А с 
Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak® Series 


5 20A 5-20R 1 12in 5 No vory Stee 3 1RZB5 SS 
6 15А 5-15R 1 біп 3 No vory Aluminum 3 1MBX4 N 
6 15A 5-15R 2 12in 6 No vory Steel 4 1MBX8 
6 20A 5-20R 1 біп 3 No vory Steel 3 1RZB3 
6 20A 5-20R 2 12 іп 6 No vory Stee 4 1RZB6 
10 20A 5-20R 1 6in 5 No vory Steel 3 1RZB4 
12 15A 5-15R 1 біп 6ft No vory Steel 3 1MBX7 
12 20A 5-20R 1 6in 6ft No vory Stee 3 1MBX9 19NH68 
Legrand Plugmold® Series РЕТ 
5-15R 1 біп 3 No vory Stee 3 19NH64 
5 15A 5-15R 1 біп 3 Yes vory Steel k] 19NH67 
5 15A 5-15R 1 12 in 5 Мо vory Stee 3 2W604 
5 15А 5-15R 1 12in 5 No White Steel 3 3KYJ2 
5 15A 5-15R 1 12 in 5 No Silver Stainless 3 ЗКҮК5 
6 15А 5-15R 1 біп 3 No vory Steel 3 2W603 
6 15А 5-15R 1 12in 6ft No vory Steel 3 2W606 
6 15А 5-15R 1 біп ЕШ No White Steel 3 3KYH8 
6 15А 5-15R 1 12 in 6ft No White Steel 3 3KYJ5 
6 15A 5-15R 1 6 in зА No Silver sla ales 3 3KYK2 
6 15A 5-15R 2 12 іп 6ft No vory Steel 4 5HN64 
9 15A 5-15R 1 6 in Би Мо уогу Steel 3 19NH65 
9 15A 5-15R 1 6 in 5ft Yes vory Steel 3 19NH68 
10 15A 5-15R 1 6 in 5ft No vory Steel 3 211605 
11 15А 5-15R 1 6 in 6 fi No vory Steel 3 19NH66 
11 15A 5-15R 1 6in 6 fi Yes vory Steel 3 19NH69 " 
12 15A 5-15R 1 6 in 6 ft No vory Steel 3 2W607 | 
Nonmetallic Prewired Outlet Raceway Strips қ 
Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak? Series ' 
8 5A 5-15R 1 18 in 6 No White PVC 3 1MBU6 | | 
8 20A 5-20R 1 18 in 6 No White PVC 3 1MBWT M 
10 15А 5-15R 1 12in 5 No White PVC 3 1MBU3 | 
10 20A 5-20R 1 12 in 5 No White PVC 3 1MBV6 ) 
10 20A 5-20R 2 12in 5 No White PVC 3 1MBV8 
12 15A 5-15R 1 12 in 6 No White PVC 3 1МВ05 
12 20A 5-20R 1 12in 6ft No White PVC 3 1MBV9 
12 20A 5-20R 2 12 in 6ft No White PVC 3 1MBW2 
Legrand Plugmold? Series 
4 15A -15R, 5-20R 1 18 in 6 No Ivory PVC 3 5HN40 
4 20A 5-158,5-204 1 18 in 6 No Ivory PVC 3 5HN44 1MBW2 
5 15А 5-15R, 5-20R 1 12in 5 No Ivory PVC 3 5HN38 
5 20A 5-15R, 5-20R 1 12in 5 No Ivory PVC 3 5HN42 
5 20А 5-15R, 5-20R 2 12 in 5 No Ivory PVC 3 5HN45 
6 15A 5-15R, 5-20R 1 12in 6 No Ivory PVC 3 5HN39 
6 20А 5-T5R, 5-20R 2 12 in 6 No Ivory PVC 3 5HN46 
6 20A 5-15R, 5-20R 1 12in 6 No Ivory PVC 3 5HN48 
8 20A 5-15R, 5-20R 2 18in 6 No Ivory PVC 3 5HN47 


Outlet Power Poles 


= 2 channel 

= 5-20R NEMA outlets 
Bring power and communications wiring from the ceiling down to workstations and equipment. They're ideal when 
there isn't a wall nearby to bring in a surface-mounted raceway. They're typically placed in offices, manufacturing 
facilities, and labs. 


WIREMOLD® 


Total Clear Gray Ivory 
Number Item Item Item 
L of Outlets Includes Material D w No. No. No. 
Power Poles with Outlets 
Hubbell Wiring Device-Kellems 
10 ft 2 in 4 нет AAA 125/ Duplex Recep ас ES Б Aluminum 2 іп 2 6 іп | 1MXR4 | 4LM32 | 4WX77 
; uplex Receptacle, Orange Isolate ; ; ; 
10ft2in 4 — Ground 20A 125V Duplex Recep ace | Aluminum 2 віп 2%in| — 4LM33 | 4WX78 
А range Isolated Groun uplex Receptacles, А А А Е 
Toten 6 Isolated Ground Surge Suppression 20A 125V Duplex Receptacle Aluminum: 2% in 2 Win ALM34 | AWX79 
12ft2 in 4 (2) 20A 125V Duplex Receptacles Aluminum 2 іп 2 %in| 1MXR5 | 4LM35 | 4WX80 
we ft2 in 4 (2) 20A 125V Duplex Receptacles Aluminum 2 іп 2 іп 1MXR6 | 4LM36 | 4WX81 
ігето! 
10ft5in 6 (1) Circuit, (2) 20A 125V Duplex Receptacles Stel 1 %in 234in| — — | 26Ү060 
10 ft 5 in 6 1) Circuit, (2) 20A 125V Duplex Receptacles Aluminum 2%in 2%in| — 26Y062 — 
10ft5 in 6 tt} Circuit, 4 20А 125V Duplex Receptacles Stel 2%іп 3in — — |26Y074 
10 ft5 in 6 (2) 208 1AA 125V Duplex pece a Em i Stel 2%in 24in| — — 26Y029 
: uplex Receptacles, ank Inserts, и ; 
10 ft in 6 Communications Insert Mounting Adapter Steel 2Иіп 24in| — —  |86Y083 
Clear Gray lvory 
Number of Item Item Item 
L Knockouts Includes Material D Ww No. No. No. 
Blank Power Poles 
Hubbell Wiring Device-Kellems 
10 ft 2 in 4 Divider Aluminum 2 Vin 2 Vein 1MXR7 4LM37 4WX82 
12ft2in 4 Divider Aluminum 2 Vein 2 ¥%in 1МХТ1 1MXR8 1МХН9 
15ft2in 4 Divider Aluminum 2 іп 2 Ve in 1MXT4 1MXT2 1MXT3 
Wiremold 
12 ft 5 in = = Steel 2%in 2 Vain = = 26Y030 
12 #5 in 2 2 Device Knockout Steel 3in 2% in — — 26Y082 
Service Pole Trim Plate Kit 
Hubbell Wiring Device-Kellems 4WX77 1MXR9 
(2) Mounting Brackets, Screws, Top Cap — — 24X784 
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ELECTRICAL 
Boxes & Covers 


Switch Box 
6ХС72 


Switch Box 
6XC73 


Handy Box 
4A238 


Handy Box 
Cover, Blank 
4A240 


Conduit Boxes, Covers, and Accessories 


UL Listed. 
Bracket Nom. 
Description Type D 
Switch Box, 3" H x 2" W, Single Gang 
Gangable e, 0" Knockouts Ears, Old Work 2%їп 
Gangable, #" Knockouts Ears 2% in 
Gangable, 7%” Knockouts Ears З in 
Gangable, 4" End Knockouts ars 3 in 
Switch Box, 3" H x 2" W, Single Gang, for Armored cable 
Gangable, е, Knockouts Ears 2 Vin 
Gangable, 7%" Knockouts Ears, Old Work Clips 2 іп 
Gangable, #" Knockouts Ears 3 in 
Switch Box, 3" H x 2" W, Single Gang, for NM-B Cable 
Nongangable Flat D, “ліп Setback 1 in 
Nongangable Ears {vin 
Gangable Ears 2 Жіп 
Gangable Ears 2%in 
Gangable Ears 2% in 
Gangable Ears 3i^in 
Gangable Ears, Old Work Clips 2 іп 
Gangable Т5, іп Setback 2 іп 
Handy Box, 4" H x 2" W, Single Gang, for Conduit 
1% Knockouts — 1%in 
34" Knockouts — 1 іп 
Switch Box, 3" H x 2" W, Single Gang 
Gangable, е, 12" Knockouts Ears 2 іп 
Hand Box, 4" H x 2" W, Single Gang, for Conduit 
17 Knockouts — 1 іп 
1%” Knockouts TS, Zin Setback 1 %in 
Handy Box Accessories 
Extension Ring, Welded Corners — 1 іп 
Handy Box Cover, Blank — — 
Handy Box Cover, / KO — = 
Handy Box Cover, Toggle Switch = = 
Handy Box Cover, Receptacle = = 
Handy Box Cover, 1.4" Dia. — — 
Handy Box Cover, 1.6" Dia. — — 
Switch Box Support, Grip-Lok; _ = 
Madison Straps, Pkg. of 1 
Masonry Boxes 
Nongangable, 1 Gang — 2 Vin 
Nongangable, 1 Gang — 3 in 
Nongangable, 2 Gang — 3 in 
Nongangable, 3 Gang — 3 Vin 
Nongangable, 4 Gang — 3 Vin 
Round Ceiling Pan Boxes 
3%" Round, NM-B — vein 
4" Round, Conduit — Vin 
Multigang Boxes, Corner Edges 
1" & Ya" Knockouts, 2 Gang — 1% іп 
V" & 94" Knockouts, 3 Gang = 1% in 
у’ & 1" Knockouts, 2 Gang — 2 in 
34" & 1" Knockouts, З Gang — 2 in 
34" & 1" Knockouts, 4 Gang — 2 in 
34" & 1" Knockouts, 6 Gang — 2 іп 
4" Square/1900 Boxes, Rounded Edges 
Y?" Knockouts — 1 іп 
12" Knockouts, Extension Ring — 1 іп 
1%” Knockouts = 2 Ve in 
W & 3%” Knockouts — 1 in 
У" & Ys" Knockouts, Extension Ring — Twin 
12" & Зд" Knockouts = 2 іп 
12" & 34" Knockouts, Plenum = 2 Vin 
4" Square/1900 Boxes, Corner Edges 
Yo" & 34" Knockouts = 1 іп 
12" & д" Knockouts — 2 Жіп 
34" Knockouts 2 Vs in 
NM-B FM Tin 
Armored FM Twin 
Armored BOX-LOC Flush — 1 jin 
15" & Зд" Knockouts, w/Grounding Pigtail H Style 1 іп 
W" & Зд" Knockouts, w/Grounding Pigtail H Style 2 іп 
W & Y Knockou BOX-LOCFlush 1Фіп 


12" & Ўл" Knockou 
VA" & Эд" Knockou 
Y» & ӯ Knockou 
w & 34" Knockou 
Red, 7" & 34" Knockouts 
4" Square/1900 Box Covers 

Flat, Blank 

Flat, Blank with %" Knockout in Center 
1 Toggle Switch 

2 2 Toggle witch 


alaaa 


a 


1 Duplex Receptacle 
2 Duplex Receptacle 


300 


ETL! 


GRAINGER. 


BOX-LOC Flush 2 %in 
TS, Flush 2 Жіп 
FM 


W 


ІШІНІШІ 


ПЦЦІНШІ 


Mfr. 
Model 


509 
560 
590 
591 


518 
523 
600 


404 
410 
471 
519 
567 
601 
517 
531 


650 
663 


500 


660 
662 


653 
860 
861 
865 
864 
863 
867 


977 


690 
695 
696 
697 
698 


292 
293 


951 
952 
941 
942 
943 
945 


190 
201 
680 
192 
203 
683 
239 


189 
232 
231 
223 
218 
229 
189H 
232H 
227 
238 
235 
196 
208 
911-2 


752 
753 
800C 
803C 
809C 
902C 
907C 


Item 
No. 


1RVX6 

3KF63 

3KF65 
29AH22 


1XC34 
6XC78 
20LN61 


6XC72 
6XC73 
1XC35 
5A056 
3KF64 
6XC66 
1XC36 
6XC77 


6XC56 
2DDB6 


3XK13 


4A238 
6XC57 


2DDA7 
48240 
3KF48 
48242 
44241 
4YF18 
4YFI7 


30EJ95 


3KF68 
3KF69 
3KF70 
2DDA2 
2DDA3 


6XC84 
6XC85 


2DCX3 
2DCX4 
2DCX8 
2DCX9 
2DCY1 
2DCY3 


5A050 
6XC71 
2DDC9 
5A051 
TRVU4 
2DDD1 
2DDE2 


6XC65 
5A052 
2DDA6 
2DDD7 
6XC64 
3KF35 
2NYF2 
2NYF3 
3KF34 
1RVX1 
1RVUS 
3KF32 
ЗКЕЗЗ 
2DCT4 


5A053 
3KF44 
БАА23 
5AA25 
2DDC7 
5AA31 
5AA33 


Handy Box Cover 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


Masonry Box 


4YF17 3KF68 


Description 
Combination 1 Duplex, 1 Toggle Switch 
1 GFCI 
5-15R, 5-20R, 6-15R, 6-20R, 1 Hole 1.40" Dia. 
Twist Lock 20A, 1 Hole 1.60" Dia. 
Twist Lock 30A, 1 Hole 1.70" Dia. 
Straight Blade, 30 and 50A, 
3-Wire, 1 Hole 2.15' Dia. 

4" Square/1900, 1 Gang Plaster (Mud)/Tile Rings 
Ceiling Fixture Plaster Ring, 
294" Centers, 42" Raised 
Ceiling Fixture Plaster Ring, 
294" Centers, %" Raised 
1 Gang Plaster Ring, 7" Raised 
1 Gang Plaster Ring, 14" Raised 
1 Gang Plaster Ring, 5" Raised 
1 Gang Plaster Ring, 34" Raised 
1 Gang Plaster Ring, 1" Raised 
1 Gang Plaster Ring, 174" Raise 
1 Gang Plaster Ring, 17" Raise 
1 Gang Plaster Ring, 2" Raised 
1 Gang Tile Ring, 1⁄2" Raised 
2 Gang Plaster Ring, 14" Raised 
2 Gang Plaster Ring, % Raised 
2 Gang Plaster Ring, 34" Raised 
3 Gang Plaster Ring, %" Raised 
3 Gang Plaster Ring, 34" Raised 
3 Gang Plaster Ring, 1%" Raised 

rok Square/11B Boxes, Rounded Edges 
V?" & Ys" Knockouts 

41/6" Square/11B Boxes, Corner Edges 
12" & 34 Knockouts, Extension Ring 
Y» & Y4" Knockouts 
V" & Ya" Knockouts 
1" Knockouts 
12" & 34" Knockouts, Extension Ring 
34 thru 2" Knockouts 
Data Вох, SU Bracket, Flat 4" sq. 

Cover, 34 thru 2" Knockouts 

4:717 Square/t16 Box Covers and Plastic Rings 
at 

1 Toogle Switch 
1 Duplex Receptacle 
2 Duplex Receptacle 
Twist Lock 20A, 1 Hole 1.60" Dia. 
Straight Blade, 30 and 50A, 
3-Wire, 1 Hole 2.15" Dia. 
Straight Blade, 30 and 50A, 
4-Wire, 1 Hole 2.60" Dia. 
1 Gang Plaster Ring, 7" Raised 
2 Gang Plaster Ring 7" Raised 
Low Voltage Data Box Partition 
Plate for 31⁄4" Deep Boxes 

4" Octagon/8B Boxes 
Y?" Knockouts 
10" & Ya" Knockouts 

" Knockouts, Extension Ring 


aja! 


y & 34" Knockouts 

NM-B, Ceiling Fan Brace 

1% Knockouts, Extension Ring 
NM-B 
NM-B, Ceiling Fan with Brace 
4" Octagon/8B Box Covers and Accessories 
Flat Blank 
Flat Blank with 7" Knockout 

Flat Duplex Receptacle 

5" Round Steel Closure Plate, White 
Adjustable Bar Hanger, Range 141%" to 2217" 
Nailing Plates 

2.56'L x 1.5'W 

2.75'L x 1.5'W, Puzzle-Plate 

БТ. x 1.5'W, Puzzle-Plate 
Service Entrance Caps for RMC/IMCs 

Y» in, Aluminum Construction 

Y4 in, Aluminum Construction 

1 in, Aluminum Construction 

1% in, Aluminum Construction 

17 in, Aluminum Construction 

2 in, Aluminum Construction 

2 % in, Aluminum Construction 

3 in, Aluminum Construction 

3 V^ in, Aluminum Construction 

4 in, Aluminum Construction 


Find even MORE on Grainger.com? 


"37/2" Round 
Ceiling Pan Box Nailing Plate 
6xca84" 2DCN4 


e 


RACO’ 
A Division of Hubbell Incorporated (Delaware) 

Bracket Nom. Mfr. Item 

Type D Model No. 
— 9066 — 5AA32 
— = 808C — 5AA26 
— — 801: — 5AA24 
— = 8120 — 5AA29 
— = 811: — 5AA28 
— — 810C 5AA27 
— — 767  1XC29 
— — 756 6ХС70 
— = 711 3KF45 
— — 772 5А054 
- = 768 1ХС32 
— — 7/73 3КЕЗ6 
— — 774 3KF37 
— — 71/5 3КЕЗ8 
— — 785 3КҒ42 
- - 786 3КҒАЗ 
- - 782 3KF41 
— — 778 1ХС33 
- — 769 3KF40 
— — 779 3КЕЗ9 
— — 792 191561 
— = 793 191562 
— — 794 191563 
— 1%іп 247 313423 
— 1%іп 250 20002 
— 2%in 257 31М25 
H Style 2%in 257H 2NYF4 
= 2%in 258 31М24 
— 2%in 262 20003 
- 3 йіп 260 191559 
— 3%in 263 191560 
— — 83250  3LN26 
— — 870ВАС 31702 
— — 972 X 3LR93 
— — 979 3LTO1 
— — 887  3LR98 
— — 878 X 3LR94 
— — 888 31Н95 
= = 837 3LN27 
= = 841 3LN28 
— — 981 191564 
— 1%іп 125  5A047 
— Twin 127  6XC79 
= їп 130 1RVU1 
= Twin 146 5А048 
= 2%in 167 200В4 
- Twin 296-1  6XC54 
— Tin 128 6ХС81 
TS їйї 164 6ХС80 
ҒА іп Setback 2%in 294 ЗКЕА7 
= — 122 54049 
— — 724 6XC82 
— — 731 6XC83 
— — 5653-1 3КҒ62 
— — 920 6Х055 
— 2709 2DCN4 
— — 27128 191542 
-- 927138 191543 
— — 2402 191547 
— — 2403 191548 
— = 2404 191549 
= = 2405 191550 
= = 2406 191551 
— — 2408 191552 
— — 2410 191553 
— = 2412 191554 
= = 2414  19L555 
— — 2416 191556 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Boxes & Covers 
No. of A пет 
angs escription 0. лт, 
Copper-Free Aluminum k 10L099 ^. 
Receptacle Covers for Wet Locations, NEMA 3R (Includes Flip Cover and Gasket) J 4 
1 Cover with Receptacle, 5-15R Duplex 10H398 A. я 
1 Cover with Receptacle, 6-20R Duplex 10H402 - " 
1 Cover with Receptacle, 5-15R, Single 1%" Device Opening 10Н403 ш 
1 Cover with Receptacle, 5-20R, Single 1%" Device Opening 10Н404 | 
1 Cover with Receptacle, 6-20R, Single 1%" Device Opening 10Н406 ст: 
1 Receptacle, GFC 10H411 а. 101119 
{Receptacle Single ar Deuce pen Cocking Devices MAT {ок | е No. of No.of Box tt 
eceptacle, Single 11%2" Device Opening, Locking Devices acu 0. of No. of Box em 
1 Switch, 11%" Device Opening with Switch Plate 10H415 тоне 10L094 Gangs Inlets Type Мо. 
Covers For Dry Locations (Without Gasket) 10L109 Aluminum Boxes 
1 Race Dac е, Single 1134?" Hole Diameter, Box Mount {ieee 3 in низ. — MÀ 
\ЛЇС 
T Pilot Lamp, Amber Jewel ti, Appleton Group 10—086 Tin Hubs 
t 1 " Switch with Toggle Guard, Cast " 10H369 C t D = B d с " i ü 1 x 10L079 
ast Covers for Wet Locations, NEMA 3R (Includes Gasket) alleable Iron Boxes 
1 К Lamp Flush Receptacle Green Jewel 10H349 as evice охеѕ ап overs % іп Hubs 5 
1 Witch, Operating Type for Square Handle Tumbler or Toggle 10Н377 i iai 1 3 FSLA 10H416 
1 Blank perating тур q 00 101149 Boxes feature accurately tapped and tapered threads for tight, rigid 1 3 FDCC 1091 
1 Pilot Lamp Flush Receptacle, Amber Jewel 101456 joints and ground continuity. A smooth, rounded integral bushing in 1 3 FDT 101097 
кайга i ee Heceptacle, Red sewel 10158. each hub protects conductor insulation. Openings provide room іо — —1— $ "PX 1010 
Receptacle Covers for Wet Locations, м 3R (Includes Flip Cover and Gasket) make splices and for general maintenance. Accommodate wiring 1 4 ET 10L137 
1 over with Receptacle, L5-15R, Single 1%” Device Opening 109407 i i j j j 2 2 RB 10H420 
1 Cover with Receptacle, L6-15R, Single 1%” Device Opening 10Н408 devices like switches and receptacles. Corrosion resistant. Covers 2 1 FS 101117 
1 Gover with Receptacle, (7-15, Single 1%" Device Opening 10Н409 for Dry and Wet Locations mount directly on box. Covers for Wet " 2 y on н FSC 101131 
eceptacle, Duplex, 1%” Device Openin j j іп “іп Hubs 
Covers For Dry Locations (Without Gask e 9 Locations feature a gasket that seals around the plug to keep dirt 2 з ер 101142 
1 Extension 10111140 апа moisture out. 34 in Hubs 
2 Extension 101116 1 4 РОХ 101102 
2 Blank, Cast 10H384 No. of or Item 1 1 FS  10L109 
1 Receptacle, Single 1746 Hole Diameter, Cast 10H363 Gangs . Description No. 1 2 FSC 101127 
1 Receptacle, Duplex, Cas 10L152 1 Receptacle, Single 195" Hole Diameter 10H361 2 2 FSS 10Н421 
Cast Covers for Wet Locations, NEMA 3R (Includes Gasket) 1 Switch, Up to 3 Interchangeable Devices 10H380 2 2 FDS 101095 
1 Pilot Lamp Flush Receptacle, Green Jewel 10H348 2 Blank 10H381 2 1 FS 101118 
1 Switch, Double Push Button 10H354 2 Receptacle, 2 Duplex , 10H385 2 2 FSC 101132 
1 Switch, Rocker Type for Square Handle Tumbler or Toggle 10Н370 2 Receptacle, Single 117%” Hole Diameter and Duplex 10H387 3 3  FSS 10H423 
1 Receptacle, Duplex with Spring Cover 10H372 2 Receptacle, Single 21%" Hole Diameter 10H388 Tin Hubs 
1 Receptacle, Single 1746” Hole Diameter with Spring Cover 10H374 2 Receptacle and Switch, Switch/Duplex 10H390 1 3 РОСС 101090 
1 Switch, Operating Type for Square Handle Tumbler or Toggle 10H376 1 Blank 10L146 1 2  FDS 10L094 
1 Pilot Lamp Flush Receptacle, Amber Jewel 10L155 1 Receptacle, Duplex 10L150 1 3 FDT 101096 
1 Pilot Lamp Flush Receptacle, Red Jewel 10L157 1 Pilot Lamp, Red Jewel 10L153 1 4 РОХ 101099 
Steel No. of Item 1 3  FSCT 101139 
Covers For Dry Locations (Without Gasket) Gangs Description No. 2 2  FSS 10H419 
1 Pilot Lamp, Green Jewe 10H347 Accessories 2 1 FD 101074 
1 Switch, Double Push Button 10H353 1 Adapter and Gasket, Mounts Receptacle Covers for 10H410 2 2  FDC 101086 
1 Receptacle, Single 1547" Hole Diameter with Lift Cover 10H357 Wet Locations to Standard Steel Switch Boxes 3 1 FS 101119 


Weatherproof Boxes and Covers 


Use with standard flush switches and receptacles. Suitable for — KKILLARK* 
outdoor, high-abuse areas and wet locations when used with 

cover and gasket, sold separately. Malleable iron boxes with NPT-tapered 

threads, integral bushings, and easily accessible internal grounding screws. 
Triple-coat Duraloy finish for high corrosion resistance. Lug brackets on all 

models except 2NA21, and 2NA28. FB-1 NEMA/IEC frame. Silver color. 


1 Gang 2 Gang 
Cover Mfr. Item Mfr. Item 
For Use With Material Model No. Model No. 
Weatherproof Covers 
Blank Aluminum = — 2FBC 197Х83 
Blank Aluminum = = 2FB 497Ү20 
Duplex Receptacles Aluminum FCLA 2NA14 2FA 2МҮ65 
Duplex Receptacles Aluminum 1FA 2MY62 | 2FAC  492X84 2MY67 
Duplex Receptacles Aluminum FCLA2 2NA15 — = 
Duplex Receptacles Aluminum 1FAC 497Х85 — E 
GFCI Receptacles Aluminum FCL-GF 2NA16 — — 4 Л 7 
Outdoor On-Off Toggle Switches — Aluminum IFT  2MY64 | 2FT 2М/У69 "RT мыл таныла rim 
Single Gang Boxes Aluminum 1FB 2MY63 2FR 497/Ү11 Р s Е i a 
= = Type Inlets Gangs Сар. | Model No. Model No. Model No. 
Single Gang Boxes Aluminum 1FG 497X04 | — == FST 3 1 8cui| — = FST-2 1497Ү28 = = 
Single Gang Boxes Iron 1FR 497Х90 = = Shallow — 1 1 17cuinVLJSX-1 492W66 /VLJSX-2 497Х61 = = 
Single Gang Boxes Iron 1FRC 497Х95 = = Malleable Iron Boxes қ үйі? 
Single Gang Boxes Malleable Iron!  FSEBCM 2NA24 — — tu 1 1 2 cuin FD-IM — 2NA17 |FD-2M 2МА18 ОЙ "m 
Standard Toggle Switches or ; cuin — = = = Б 
Manual Mator Starters Aluminum |  FZ8647 — 2NA29  — = FD 1 2  4rcuin2FD-IM 492X96 2Ғ0-2М 492X98 | — = 
Toggle Switch Aluminum FST 492Y02 | 1FTC —492X88 FOC 2 1  28cuinFDC-1M  2NA19 |FDC-2M 2МА20 = = 
Toggle Switch Aluminum КТ — 492Y15| — = FOC 2 150 cuin so = FDC-3M 497Х93 
Gaskets FDC 2 2 50сшіп 1M 497Х97 2M 497Ү06 — — 
Appleton FS/FD Series Cast Boxes — = — 3FSRG 497Х82 * FDS 5 ТЭ cu — = FDS-2M — 2NA?1 = = 
Hubbell 2F Series Box Covers = FSRG 2NA27 |2FSRG 2МҮ68 FS 1 1  i8cuin Ғ5-1М  2NA22 | FS-2M  2NA23 = = 
% іп Hubs % in Hubs 1 іп Hubs FS 1 1 32cui — — = = FS-3M 497Ү10 
Box  No.of No.of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item FS 1 2  32cuin — = 2FS-2M 2МҮ66 |2FS-3M__49ZY07 
Type  Inlets Gangs Сар. | Model No. Model No. Model No. FSC 2 1 {8 сиіп ЕЅС- ТМ 2МА25 |FSC-2M 2МА26 — — 
Aluminum Boxes FSC 2 1 32сшіп к — Ed — FSC-3M 4927Ү19 
Deep 1 1 45cuin| — — VLJDX-2 497Х60 JVLJDX-3 497Х58 i - - un NN 
FD 1 1 38 cuin) — — FD-2 407X02 — = FSC 2 2 32сшіп 1M 497Ү08 2М 2MY67 
FD 1 1  47cuin| FD-1 497Х86 -- -- FD-3 497Х91 in| FSCA- FSCA- 
FD —1 2  47cuin 2FDi  49ZYi4 |2FD-  48ZYU | — = FSCA 3 1  i8culn M 497131 | у — 49227 | — = 
FDC 2 1 50сшіп FDC-1 497Ү03 | FDC-2 197Ү04 — — т| FSCC- 
FD 2 2 50-cu in 2FDC-1 402/25 |2FDC-2 492X89 | — = БОС 2 1 18ші! ім — 49222 | — іші - = 
FDCC 3 1 28cuin — — FDCC-2  492Y05 = = А FSCC- 
FS 1 1 18сшіп FS-1  4TZI5 | FS-2 4176 | — = Fsc¢ 3 1 18шіп| — = om m | — = 
FS 1 2 32сшіп 2FS-1 497Х99 -- -- 2FS-3 497Ү13 in| FSCT- 
FS 2 1 18сшіп FSC 47718 |FSC2  4TZIB | — = FSCT 3 1 18cuin) jm 492Y29 FSCT-2M 4073 — = 
FSC 2 2  32cuin|2FSC-1 497ү16 = = = = FSS 2 1 18 сиіп Ғ55-1М 497ү12 |FSS-2M 2МА28 = = 
FSOC 2 1 29cuin|FSOC-1 49ZY30 — — — — FST 3 1 18 сиіп ҒОТ-І1М 49ZY22 Ғ5Т-2М 497Ү09 -- — 
FSS 2 1 18cuin| — — FSS-2 497Ү17 — — FSX 4 1 18 си іп Ғ5Х-1М  492Y18 |Ғ5Х-2М 497ү26 — — 


* For 3-gang boxes. 
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ELECTRICAL 
Weatherproof Boxes & Covers 


Scan. Order. Done. 
Details on page 


M. 


52HF24 


HUBBELL 


BELL 


A Division ө! Hubbell Incorporated (Delaware) 


Weatherproof Covers and Plates 


Wiring Device-Kellems 


Protect outdoor switches or receptacles. Covers are self-closing. FS Cast Hub Device Boxes 


Gray color. Thermoplastic plates have stainless steel metallic 
parts and are corrosion-resistant. 3D249 has fiber shield to 
weatherproof toggle and lock switches. All are UL Listed and CSA 
Certified—Plates with model numbers ending in “WO” are UL 
Listed for wet and damp locations, cover open. All other plates 
are UL Listed for wet and damp locations, cover closed. 
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e. HUBBELL 
:) Weatherproof Outlet Boxes cz 
: : ; BELL 
Boxes are supplied with closure plugs and self-threading ground screw. уз ape piani 
7 in HUBS Зд in HUBS 
No. of No. of Mfr. Item Mfr. Item 
Gangs Description — Inlets Material Color L Ww D Model No. Model No. 
1 Standard 3 Aluminum Gray 45in 2.75in 2.0in | 5320-0 3KG83 5324-0 3KG85 
1 Standard 4 Aluminum Gray  45in 2.75іп 2.0іп | 5321-0 3К084 - 2DCV4 
1 Standard 5 Aluminum Gray 45іп 275in 2.0in |5323-0 2DCV3 * 5332-0 2DCV6 * 
1 Standard 5 Aluminum Gray 45in 2.75іп 2.0in | 5322-0  4YF70 5331-0 2DCV5 
1 Extra Dee, 3 Aluminum га 45in 2.75іп 2.63in|5385-0 2DCW1 5386-0 2DCW2 
1 Extension 0 Aluminum Gray —  2.75in 1.іп |5406-0 200М/7 5406-0 2DCW7 
1 Extension 6 Aluminum Gray 525іп 35in  1.5in |5400-0 3KF67 == — 
2 Standard 3 Aluminum Gray 4.56in 4.58in 2.0іп |5333-0 —4A243 5341-0 3KF89 
2 Standard 4 Aluminum Gray 4.56in 4.58in 2.0in | 5335-0  3KF88 5343-0 3KF90 
2 Standard 5 Aluminum Gray 4.56in 4.58in 2.0іп | 5337-0 4A244 1 5345-0 4A245 
2 Standard 5 Aluminum Gray 4.56in 456in 2.біп — — 5342-0 2DCV8 
2 Standard 7 Aluminum Gray 4.56in 4.56in 2.0in | 5340-0 2DCV7 5346-0 2DCV9 
2 Extra Deep 5 Aluminum Gray 45іп 45іп 278in| — — 5388-0 2DCW4 
2 Extension 0 Aluminum Gray — 4.65 іп 1.03 іп | 5407-0 4YF23 5407-0 4YF23 
3 Extra Deep 7 Aluminum Gray 6.38іп 45in 263in| — — 5390-0 2DCW6 
—  4QlosurePlugs 5 Aluminum Gray 4.0in 40іп 1.5іп |5361-0  2V567 — — 
1 Roudwih4 — Aluminum ^ Gray 40іп 40in 15in| — - 5372-0 3KG86 
Closure Plugs y Su SNL ben 
0 Closure Plugs -- Zinc Gray = 0.5 — |5269-0 300194 = — 
0 Closure Plugs — — Die-Cast Zinc ^ Gray — 0.75 — — — 5270-0 30UJ95 
1 Marine-Rated, FD 2 Thermoplastic Yellow 5.92in 2.77in 3.53 іп — — HBL60CM83A 52НҒ24 
А Thermoplastic 5.9531 2.7656 3.5313 
1  Marine-Rated, FD 2 E Шыда, Gray in in in = == HBL6083 3D939 
* Inlets on ends, sides, and back. 7 Inlets оп ends and back. 
No. of Mounting Mfr. Item 
көп Description Lid Style Gangs Orientation Cover Material Model No. 
е 
Rectangular, 1-Hole = 1 = = 5186-0 3KF60 
Rectangular, 3-Hole = 1 — — 5189-0 2V626 
4 in Round Cluster - Covers 
-Hole No Lid 1 Vertica Cast Aluminum 5197-0 2V627 
Single Receptacles, 1.406" dia. (3) Self Closing 3 Vertical Cast Zinc 5093-0 191545 _ 
Blank-Box Mount No Lid 3 Vertical Cast Zinc 5177-0 191546 
.FS or FD Weatherproof Boxes 
Lever Switch and Cover No Lid 1 Vertical Cast Zinc 5121-0 2DCV2 
Duplex Receptacle (2) Self Closing 1 Horizonta Cast Zinc 5180-0 2V705 
Duplex Receptacle Self Closin 1 Vertical Cast Aluminum 5146-0 3KH41 
Duplex Cover, Padlockable Self Closing 1 Vertical Cast Aluminum 5027-0 4YF74 
. Single Receptacle, 1.406" dia. Self Closing 1 Horizontal ^ Cast Aluminum 5152-0 3KH42 
Single Receptacle, 1.406' dia. Self Closing 1 Vertical Cast Zinc 5155-0 2V704 
FCI Receptacle Self Closing 1 Horizontal ^ Cast Aluminum 5101-0 3KH39 
GFCI Receptacle " Self Closing 1 Vertical Cast Aluminum 5103-0 3KH40 
БЕП ЕТЕ Self Closing 1 Vertical Cast Aluminum 5028-0 5Х914 
Cover WOA ener No Lid 1 Vertical Cast Aluminum 5137-0 4YF69 
А Horizontal ^ Stamped Steel 
Blank-Box Mount No Lid 1 or Vertical Construction 5173-0 2V706 
ERE No Lid 2 Vertical Cast Aluminum 51240  — 4YF68 
Duplex Receptacles e Self Closing 2 Vertical Cast Aluminum 5148-0 4A247 
Duplex and GFCI Receptacle elf Closing 2 Vertical Cast Aluminum 5033-0 41/83 
FCI Receptacle, Padlockable Self Closing 2 Vertical Cast Aluminum 5045-0 41/84 
Blank-Box Mount No Lid 2 Horizontal — Cast Aluminum 5175-0 4A246 
“Hubbell Wiring Device-Kellems 
Duplex and GFCI Receptacle — 1 Horizonta Cast Zinc RW51020 24X917 
Duplex Self Closing 1 Vertical Thermoplastic HBL5222 66595 
Duplex Self Closing 1 Vertical Thermoplastic НВ15221 66594 
Duplex Self Closing 1 Horizontal Cast Aluminum HBL5205WO 60592 
Duplex Self Closing 1 Horizontal Cast Aluminum HBL5206WO 60593 
Single (1.40) Self Closing 1 Vertical Thermoplastic HBL7423WO 66615 
Sing е (1.59) Self Closing 1 Vertical Thermoplastic HBL7425WOA 50991 
ingle (1 3 Self Closing 1 Vertical Cast Aluminum ^ HBL7420 30249 
Single (1: Self Closing 1 Vertical Thermoplastic HBL7424WO 30250 
ingle (2.15) Self Closing 1 Vertical CastAluminum ^ HBL9420 30297 
ingle (2.15) Self Closing 2 Vertical Thermop asic HBL7777A 30279 
; Reinforcei 
Pangad ae Self Closing 1 Vertical HD astic WP1 3D463 
olyester 
20/30A Twist-Lock Self Closing 1 Vertical Thermoplastic WP2 3D464 
GFCI Self Closing 1 Vertical PV CWP26CR _ 2EAUG 
Duplex Self Closing 1 Vertical Thermoplastic HBL52CM21 30194 
“БЕСІ, Surge Receptacles and Style Line Devices 
Surge Receptacles = 1 Vertical Zinc RW51470 610Н98 
Surge Receptacles = 1 Horizontal Zinc RW51810 610Н99 
Portable Outlet Box 
Duplex Self Closing 1 Vertical PBT Resin HBL3056 39ҒА01 
FCI Self Closing 1 Vertical PBT Resin HBL3061 ^ 39EA05 
While-In-Use Weatherproof Covers Дмтенмдтс 


Snap-fit design speeds installation. Padlockable. Corner drill points for box mounting. All have easy-to- 
remove cordset exit ports and adhered gasket. Single-gang has 16 possible configurations. Double-gang 
has 70 possible configurations. All are UL Listed and CSA Certified for wet locations while in use [NEC Article 
406.8(B)]. Extra-Duty rated models (XD Suffix) comply with NEC requirements [NEC Article 406.9(B)(1)] for 
extra-duty applications and wet locations. 


No. of 


Receptacle 


Mounting 


Mfr. 


Item 


Gangs Type Orientation Color w D H Model No. 
Polycarbonate Bod 
uplex, oggle or Roun orizontal or Vertical Clear ^e in 4 in ба in 
2 Duplex, GFCI, Toggle or Round Vertical Clear бі 2%in 5 %in  WP1220C/8 4CAZ5 


le Or Roun 


ertica 


га 


^ In In 4 In 


uplex 0 
1 Duplex, GFCI, Toggle or Round Horizonta Gray 5%in 3%in 3%in WPTOTOHMXD 29TH98 
2 Duplex, GFCI, Toggle or Round ertical ray 5%in Зуп 3%in WP1030MXD  29TH9 
Find even MORE on Grainger.com® 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Weatherproof and Floor Boxes 


 TAYMAC 


Weatherproof Outlet Covers 


NEMA 3R covers install quickly using the Quick-Fit keyhole mounting system. 1 

Plastic in-use covers can be custom-fit with Knock-Out technology. Durable high- | 

impact polycarbonate construction features attached gasket апа lockable tab. | 

Include mounting hardware. 38R662 to 38R664 апа 38R666 are deep design. ' 

Metal in-use covers feature commercial-quality die-cast metal construction that е 

meets or exceeds extra-duty specifications. Lockable open or closed. Universal-Fit 38R684 38R681 38R660 

technology with included gasket and mounting hardware. 

i No. of Product Mounting Mfr. Item 

All are UL Listed. Gangs Туре Orientation Color w D Model No. 

No.of Product Mounting Mfr. Item Die-Cast Metal 

Gangs Туре Orientation Color Ww D Model No. 1 n Use Vertical Gray 3%іп 3 in MX3200 388682 
1 In Use — Horizontal or Vertical Gray 3%іп 5in MM710G 388666 1 n Use Horizontal Gray 5 Yin 3 vin MX3300 388683 
1 In Use — Horizontal or Vertical Clear 4 %6 in 2% in MM420C 52АХ55 1 Low Profile Vertical Gray 3 in 2 Ain МХ42805 388685 
1 Low Profile Horizontal or Vertical Gray 3%іп 1іпіоз іп ML450G 388678 1 Low Profile Horizontal Gray 5 “in 2 Vin МХ43805 388686 
1 Low Profile Horizontal or Vertical White 3%іп — t1into32in ML450W 38R680 1 Low Profile Vertical Gray 2%in 2% in MX5280S 388687 
1 Low Profile Horizontal or Vertical Bronze 3%in — 1into3 “іп ML450Z 38R681 2 n Use Vertical Gray 5 Yin 3 in MX6200 388684 
1 Гом Profile Horizontal or Vertical Gray 4% іп 1 3564 in ML500G 491W41 Polycarbonate 
2 Flat Cover Vertical Clear — 5 “ein 1l/^sin — MM1410C 388675 1 Flat Cover Horizontal or Vertical Clear 3% in 1%Asin MM110C 388671 
2 Flat Cover Vertical Gray 5 “cin 1 віп MM1410G 38R676 1 Flat Cover Horizontal or Vertical Gray 3%іп 1 віп MM110G 38R672 
2 Flat Cover Vertical White — 5 “cin 1 "^e in MM1410W 38R677 1 Flat Cover Horizontal or Vertical White — 394 in 1 "^s in MM110W 38R674 
2 In Use — Horizontal or Vertical Clear — 5 “Asin 3in MM2410C 38R667 1 п Use Horizontal or Vertical Clear 3 3 in 3in MM410C 388657 
2 In Use — Horizontal or Vertical Gray 5 “cin 3in ММ24100 38R668 1 nUse Horizontal or Vertical Gray 3 %4 in 3 in MM410G 388660 
2 In Use Vertical Clear 5%іп 494 in MM7440C 388669 1 nUse Horizontal or Vertical White 3 % in 3in MM410W 388661 
2 In Use — Horizontal or Vertical Gray 5 %in 5 vin MM7440G 38R670 1 nUse Horizontal or Vertical Clear 3 3⁄4 in З in MM510C 388662 
2 In Use Vertical Clear 5 27% in 435 in ММ7420С 491W42 1 nUse Horizontal or Vertical Gray 3 % in 3% in MM510G 388663 
2 In Use Vertical Gray 5 2%ain 4*94in MM7420G 491W43 1 nUse Horizontal ог Vertical Clear 3%іп 5in MM710C 388664 


Stainless Steel Outlet Boxes and Covers Саре 


These boxes and covers аге designed to be used in wiring devices, such as switches and receptacles. 316 
stainless steel, and polished with standard "brite" finish to increase corrosion resistance. Feature machined 
standard NPT threads. Internal grounding screw included and manufactured with mounting feet. 


Box No. of No. of Item Box No. of Мо. of Item 
Type Gangs Inlets Сар. D No. Type Gangs Inlets Сар. D No. 
FS 1 1 18.0сиіп 1.8іп 38АХ90 FDCS 1 2 250cuin 2.5іп 38AY01 
FD 1 1 25.0сиіп 2.5іп 38AX91 FDCD 2 2 450cuin 2.5іп 38AY02 38AX93 

FDCS il 2 250cuin 25in 38AX92 Electrical 1 = = Vs in 36LM18 

FDCD 2 2 45.0cuin 2.5іп 38AX93 Box Covers 2 = = Ye in 36LM19 

FSCC il 3 18.0сшіп 1.8in 38AX94 While In Use 1 1 1.90сиіп Зу іп 38AY03 

FDCC 1 3 250сшіп 25in 38АХ05 ЫЫ 1 1 190cuin 5%in  38AY04 з 

FSCT 1 3  180cuin 1.8in  38AX96 overs 7 3E HEP 

FDCT 1 3 250cuin 2.5in  38AX97 Weatherproof = = 21 4 

FSX 1 4  180cuin 1.8in  38AX98 Bae 1 = = 3 и in _ 611763 38AY03 

FDX 1 4 250сшіп 2.5in  38AX99 1 = = 5 іп _ 611764 

Mfr. Item 
Description Material For Use With Model No. 
Fla Bos] = 
oncealed Service, 

Compartments, 90 cu. in. - Steel zi 664-56 2ТЕСЗ ah 
For Wood Floor Applications, 31 cu. in. Steel — 61 W 2TEC7 Е 
Poke-Through, Duplex е 
Receptacle, Prewired Pigtail End Steel = FPT449 2TEC8 
in Junction Box, 27 cu. in. А 
Shallow Steel — 664 5 30ЕС66 8 
Multi-Gang, Rectangular, Power/ E 2TEC3 Ф 
Data/Gommunications А Е = В E976RFB 30EC67 

[just-A-Box, Residential, Tamper- on-Metallic wit = 
Resistant Duplex Receptacle Brass Cover В121ВЕВВ 30EC69 
Floor Box Covers and Carpet Flanges 2TECS 

61W, 62W, 640, 
Carpet Flange, Rectangular, 1 Gang Brass 640P, 840 and 740 P 64 CP 2Т025 З0ЕС69 
Series Floor Boxes 

Round Floor Box Covers with Integral Carpet Flange ds 2TEC5 
1 Pc., Duplex, Aluminum Aluminum 88 and 600 Series P 60 CACP-AL 2TDZ8 
Duplex, Brown Polycarbonate 68 Series Floor Boxes Р 68 DRC ВАМ 27079 
Recessed, Black, For Power А Сет. 
and Communications PVC 68 P Series Floor Boxes — 68R-CST-BLK 2ТЕС1 
Recessed, Brown, For Power PVC 68 P Series Floor Boxes  68R-CST-BRN 2ТЕС2 


and Communications 
Floor Box Covers — 
with Stee 
Concealed, Scrub-Water, Black Reinforcement Plate 
Polycarbonate with Steel 
Reinforcement Plate 
Polycarbonate with Steel 
Reinforcement Plate 
Polycarbonate with Steel 
Reinforcement Plate 


664-CST-SW-BLK 2TEC4 
664-CST-SW-GRY 2ТЕС5 
664-CST-SW-BGE 30EC71 
664-CST-SW-BRN 30EC72 


664 Series Floor Boxes 


30EC73 


Concealed, Scrub-Water, Gray 664 Series Floor Boxes 


Non-Metallic, Beige 664 Series Floor Boxes 


Non-Metallic, Brown 664 Series Floor Boxes 


Brass Finish Brass 664 Series Floor Boxes 664-С5Т-М-ВАЅ 30EC73 
Floor Box Trim Rings 

ile Trim Ring, Aluminum Aluminum 68-P Floor Boxes 68PFLAL 2TEE1 D 
Floor Box Activation Kits ThomaséBetts 
HERUM moor Box PVC 30EC67 E976AK2 30EC68 A Member of the ABB Group 30EC79 
Flor Pate Plugs MN Multiple-Service Floor Boxes 
Replacement Flug for, Floor Cover Brass us Floor Plate Covers 630-SG 30ЕС74 0 if p 

eplacement Plug for 34" Floor Cover rass oor Plate Covers - en-offi lannin tions abound with boxes that deliver 
Replacement Plug for 1" Floor Cover Brass P64 Floor Plate Covers 692-SC 30EC76 pele рап 0 Op опе 4000 ; ие PNS " 
Replacement Plug for тй" Floor Cover Brass P64 Floor Plate Covers 693-SC seer power, eee data service from standard conduit 
Replacement Plug for 2%" Floor Cover Brass P64 Floor Plate Covers 695 30EC79 with no exposed service fittings. Quick leveling to desired 
Fiebiacemett Plug for 234" Floor Cover Brass P64 Floor Plate Covers 696-SC 30ЕС80 ере Sonica А gs. Quick leve 7 а C 
Replacement Plug for 2%" Floor Cover Brass P64 Floor Plate Covers 697 з0ЕС8Т concrete depth. All are UL Listed (E2969). 2TEC3 and 2TEC7 are 
Replacement Plug for DU Floor Cover Brass P64 Floor Plate Covers 698 30EC82 CSA Certified. 
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Floor Boxes Details on page А1. 
Е ( а £V) Step 1 
= І рді 
a ha Па 
т y Р 
1 : 3$ Step 2 
“ EN) е Subplate 
2DZN5 
s Assembled 
tep 2 Poke-Through 
NOW 3D444 2DZLS 
Wiring Device-Kellems Step 3 
FTT] 3D440 
Traditional Flush Floor Boxes Step 3 aes 
А : - : 7 zum Carpet Flange and Tile Flange and 
Satisfy a variety of office, retail, and commercial applications. Feature Cover Assembly Cover Assembly 
Scrubshield™ gasketing technology to exceed UL scrubwater exclusion 2DZL5 2DZP4 
requirements. Floor boxes are fully adjustable for height and leveling. Cast-iron H = 
and nonmetallic floor boxes provide corrosion resistance for slab-on-grade Multiservice Flush Floor Boxes 
applications. and Fire-Rated Poke-Throughs 
Mfr. Item А А А + : 
Description Material Model Мо. = Floor box is for min. 3" to 5" capacity and bend radius suitable for 
mmm concrete pours, depending Cat 6/6a, coax, and fiber cables. PVC 
Shallow, 33.0 cu in Cast Iron B2537  2EML6 on application subplate construction can be saw-cut for easy 
Shallow, 37.3 cu in Steel B2529 30308 В - i 
Step 2: Select Cover n Poke throughs are for after-pour adjustment. 
Duplex Flap (Brass 52225 30444 use in concrete floors Poke-throughs expand during a fire 
Dublex Screw ЫП E арат from 274" to 7" thick to create a fire seal and prevent heat 
Duplex Screw Aluminum SA3725 2ЕМІ7 | = 4" core hole transfer. Step-down clips allow removal 
2A Single Receptacle Brass $2925 40508 | SystemOne floor box and fire-rated from above. UL Listed for use in 1- to 
Combination 2%" x Уг Aluminum 542525 "us poke-throughs use a universal cover ^ 4-hr. rated floors. 
ingle Receptacle uminum А ШАҢ р А лай 
Step 3: Select Flange (Carpeted Areas Only) and various application subplates for ^ Universal cover with Scrubshield™ 
Ей, Па. Brass mE НЕШ consistent aesthetics. gasketing technology exceeds UL 514A 
ia. rass А : à 
5/4" Dia. Aluminum $A3182 40537 Round, flush, nonmetallic floor box scrubwater exclusion requirements. 
514 Dia. Polycarbonate $3079 40509 VAI i i 
Step 2 & 3 Combinations: 1-Pc. Cover and Flange has a 172” data conduit hub for higher : 
Cover and Carpet Flange 2%" x 74" Combination Brass SF2525 2ЕММ1 m А Conduit Hole Mtr. Item 
Duplex Cover and Carpet Flange Brass SF3925  2DDX6 Description Material Size Dia. — Model No. 
Rectangular Floor Boxes Assembled 1-Pc. Fire Poke-Throughs, Includes Cover and Subplate | 
Step 1: Select Floor Box 4 x 4, Aluminum Finish 5 S eel i (3) % in Ain SÍPTAX4AL 20718 
1-Gang, Deep, Brass Collar, 33 cu. in. Cast Iron B2436 40140 teel an Hi i 
2-Gang, Deep, Brass Collar, 36.5 cu. in. Cast Iron and Brass B4233 2EMR7 AS Black = Aluminum Ші; n : т иеа 
1-Gang, Deep, Aluminum Collar, 33 cu. їп. Cast Iron BA2436  2EMR6 Aah Drass Finish Steg! and Brass (3) ¥ in 4in STPTAX4BRS 2DZN1 
2-Gang, Deep, Aluminum Collar, 36.5 cu. in. Castironand  Бвдозз 2EMRB | Aluminum Finish е (2) ! in 4in — SIPTAL —2DZN2 
E i Dual Style Line, Black Steel 2)Tin 4 in STPTBL — 2DZN3 
усац, зш. aie PERG  2EMN- | Dual Style Line Brass Finish Steel and Brass а Tin din SIPTBRS 207М4 
Gang, Shallow, Brass Collar, 35 m m i Stel Du ЕМЕ? ер select Floor Box or Fire-Rated Poke-Through 
-Gang, Shallow, Aluminum Collar, 39.5 cu. in. tee — В Е 
2-Gang, Shallow, Brass Collar, 35 cu. in. Steel and Brass B2422 2ЕМВ4 Round, Multi Service PVC (2) 1 in, (2)1/2in — ^ SIPFB 2017 
eani, Shallow, Aluminum Collar, 35 cu. in. Steel and Aluminum — BA2422 2ЕМВ5 Fire-Rated Poke-Through Systems ТЕ! 
tep 2: Select Cover(s) H Mio n i 
Duplex Flap Brass 53805 gus Through, Audio/Visual Steel (gin _ 411  SIPTAVEIT 2ЕМТӨ 
Duplex Flap Aluminum A3825  2DDX3 с 5 , і і 
Duplex Screw Brass S3628 3p Dual Channel — ps (2) 1 in А Ee 2ЕМТ? 
Duplex Screw Aluminum A3625 2ЕМТ2 i d ЕЙ і 
Combination 20 х Ye Brass 52425 30438 Through, 4 x 4 Sin (Win ін БТРТАХАНТ 2ENTS 
Combination 2/7 x 34" Aluminum SA2425 2ЕМТЗ Mfr. Item 
StyleLine® Decorator Flap Brass $3826 2DDX1 Description Finish Model No. 
Ss Decorator Нар - | Aluminum SA3826  2DDX4 Stop ba Б suhete — 
tyleLine9 Decorator or Duplex Receptacle, tyle Line ubplate — 
Gray (For PVC Boxes Only) PVC PFBRS2GGYA2EMNG 4 x 4 Subplate = 515Р4ХХ 20206 * 
Step 3: Select Flange (Carpeted Areas Only) Furniture Feed Sub-plate, Aluminum Finish — STSPFFAL 2DZN7 
1-Gang (For PVC Boxes Only), Gray PVC PFBRFGY1 2ЕММ4 Furniture Feed Subplate, Black Finish = SiSPFFBL 2DZN8 
1-Gang (For Metal or PVC Boxes Aluminum SA3083  2DDX2 Furniture Feed Subplate, Brass Finish = S1SPFFBRS 2DZN9 
1-Gang (For Metal or PVC Boxes Brass SB3083  2DDX5 Twist-Lock and Data Subplate -- SiSPTL —2DZP1 * 
2-Gang (For PVC Boxes Only), Gray PVC PFBRFGY2 2ЕММ5 Step 3: Select Carpet Flange or Tile Flange 
2-Gang (For Metal or PVC Boxes) Aluminum SA3084 2ЕМТІ Carpet Flange and Cover Assembly 
2-Gang (For Metal or PVC Boxes) Brass SB3084  2EMR9 Universal Cover for Carpet Aluminum — STCFCAL 20714 
Ansessories ІШІНЕН! Cover for carpet Black ТСЕ. иы 
Mounting Collar, Required for Tile niversal Cover for Carpet rass 
Applications Only on PVC Boxes PVC РЕВАМОУ 2EMN7 Tile Flange and Cover Assembly 
Cover Frame, Required for Tile PVC PFBRFRA 2EMN8 Universal Cover for Tile Aluminum — STTFCAL — 2DZP2 
Applications Only on PVC Boxes Universal Cover for Tile Black S1TFCBL —2DZP3 
Adapter Collar, For Use With Metal Covers and PVC PFBRAC 2EMN9* Universal Cover for Tile Brass STTFCBRS 207Р4 
Flanges in Carpet and Tile Applications Accessories 
Adapter Frame With Ground Lug, For Use With Metal B S5017G 2EMR1* Side by Side Divider for No. 2DZL7 — S1DIVi 2ЕМТ4 
Covers and Flanges in Carpet and Tile Applications Fass Universal Cover Mounting Clips for No. 2DZL7 = SÍFBCLIP 2ЕМТ5 
Flush Replacement Plug, 214" Fine Threa Brass $5020 40522 Power Junction Box for Fire-Rated Poke-Throughs, 27 cu. in. — STFRPTJB 4FUA1 
* Required when using a PVC rectangular floor box and a metal cover. * Must be used with No. 2EMT8 when installed in fire rated poke-through. 
Floor Boxes 
SSKWBSO Ideally suited for heavy floor traffic applications, such as shopping malls, retail stores, БАСО oms 
banks and schools. These floor boxes are installed in poured concrete floors and are fed 
with conduit. Floor box covers and carpet flanges are offered in brushed brass. 
Conduit Mfr. Item 
Item Cap. Size Material Shape For Use With Model No. 
Floor Box 19.5 cu in 3i in PVC — — 5511 52AW85 
Floor Box 54.0 cu in Y in Steel — — 6255 52AW86 
Floor Box 37.3 cu in % in Steel = = 6257 52AW87 
52AW83 Tile Flange = = Brass Round PVC Floor Boxes 6298 52AW80 
Carpet Flange = = Brass Round PVC Floor Boxes 6235 52AW81 
52AW86 Flush Replacement Plug — — Brass Round 6288, Mfr. No. 6284 6226 52AW84 
Floor Box Cover = = Brass Rectangular Floor Boxes 6250 52AW82 
Floor Box Cover — — Brass Round Floor Box RAC5500KIT 52AW83 
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QGoled cape =, 


amwa À atkore Stainless Steel Conduit Systems _Abwalon et нањои (Dewar) 45° Elb 
ow 
Metal Conduit, Elbows, and Nipples седі 
UL Listed. 


Electrical Metallic Tubing (Thin Wall)—Unthreaded metallic tubing provides 
easy bending, cutting, and joining. Resists flattening, kinking, and splitting to 
help create smooth continuous raceways for faster wire pulling. 


Intermediate Metal Conduit (IMC)—Threaded conduit (unless noted) is as 
strong as rigid conduit, and weighs up to 3096 less. Suitable for use in hazard- 
ous locations. Larger interior diameter enables faster wire pulling. 


Rigid Steel Conduit (GRC) (Heavy Wall)—Threaded conduit resists impact 
and provides radiation protection and magnetic shielding. 


90° Elbow 
36LJ07 


Rigid Aluminum Conduit—Approximately / the weight of rigid steel conduit. 
Resists most corrosive atmospheres; won't leave discoloring stains or streaks. 
Cuts, bends, and threads easily without special tools. 


TRADE SIZE 


Nom % in Зд in 1in 1% іп 2in 
Description Material L Item No. | Item No. | Item No. | Item No. Item No. 

Conduit 

EMT Steel 5ft Allied | 6MPR9 | 6MPTO | — | — | — | — | — | — | — 
EMT Steel 10ft Allied | 6XC30 | 6XC31 | 6XC32 | 57М14 | 5ZM12 57М23 | 5GUH8 | SGUHS | 5601 
EMT 304 Stainless Steel | 100 Calbrite | 36LM37 | 36LM38 | 36LM39 | 36LM40 | 36LM41 | 36LM42 | — | — | — 
EMT, Green Steel 10ft Allied | ҮР | Yt | — | — | — | — | — | — | — 
EMT, Red teel 10 Allied | 1YTF5 | Yme | — | — | — | — | — | — | — 
IMC Steel 10 Allied | 6XC33 | 6XC34 | 6XC35 | 5/М15 | 5ZM13 | 5GUJ2 | 5GUJ3 |  — | 5GUJ6 
IMC 316 Stainless Steel | 10 Calbrite | 36LL63 | 36LL64 | 360065 | — | 36LL66 | 367 | — | — | — 
IMC 304 Stainless Steel | 10 Calbrite 36158 | 36LL59 | 36LL60 | - | 36LL61 3606 | — | — | — 


IMC Without Thread w/o Threads 316 Stainless Steel 10 Calbrite 36LL53 | 36LL54 | 36LL55 |  — | 36LL56 36LL57 | — | — | — 
IMC Without Thread w/o Threads 304 Stainless Steel 10 Calbrite 361148 | 36LL49 | 36LL50 |  — | 36LL51 36052 | — | — | — 


RMC Steel 10 Alied | 5ZM19 | 52М30 | 52М17 | 5GUJ7 | 95GUJ8 | 5ZM25 | 5GUJ9 | SGUKO | 5GUK2 
RMC Aluminum 10 Allied | 52М18 | 52М29 | 5ZM16 | SGUK7 | SGUK8 | 52M22 | 5GUK9 | 5GULO | 5GUL2 
RMC 316 Stainless Steel | 10 Calbrite | 361139 | 36LL40 | 36LL41 | 361142 361143 361144 361145 361146 361147 
RMC 304 Stainless Steel | 10 Calbrite | 361130 | 361131 | 36LL32 | 36LL33 361134 | 361135 | 361136 | 361137 | 361138 
CONDUIT SIZE 
ye p 1" ти" m 2 
Description Material Item No. Item No. Item No. Item No. | Item No. | Item No. 
EMT Conduit Elbows 
90* Steel Raco | 52AX90 | 52AX91 | 52AV06 | 52AV03 | 52AV05 | 52AV04 
90% 316 Stainless Steel Calbrite | 36LK75 — | 36LK76 ЖЖК? | — | — | — 
90* 304 Stainless Steel Calbrite | 36LK72 | 36LK73 | 36LK74 | — | — | 
Rigid Conduit Elbows 
45° 316 Stainless Steel Calbrite 36LJ39 
45° 304 Stainless Steel Calbrite 36LJ30 
90° Steel Raco | 92AX75 | 52AU84  — | S2AVIO | 52AX76 | 52AV41 | 52AV24 
90° 316 Stainless Steel Calbrite 36LJ21 
90° 304 Stainless Steel Calbrite 36LJ12 
Rigid Conduit Nipples 
2" Length Steel Raco (А7 | S2AX78 | — | — | — | — 
3' Length Steel Raco | — |] — | — | 92:85 | ABZ 
5" Length Steel Raco L—— | e — әре vo o 52AX84 
6" Length Steel Raco EE EE ME EE = 
hase Closed inc Raco 8150 3І591 | 3LP52 | 3LP53 
Close Length Steel Raco | 52AU68 | 52AU73 | 52AX79 | 52AX80 | 52AX81 | 52AX83 
Close Length 316 Stainless Steel Calbrite | 36LL21 136122 | 36LL23 | 361124 | 361125 | 361126 
Close Length 304 Stainless Steel Calbrite 36LL17 
Offset Nipples Zinc Raco | 30EJg2 f | 30EJ93 f | 30d * | — | — | — 


* Pkg. of 15. ¢ Pkg. of 20. # Pkg. of 50. 


Еш2 : 
RACO' Calbrite 
A Division of Hubbell Incorporated (Deleware) Stainless Steel Conduit Systems 
o = 
90? Pulling Elbows 
Threaded UB body style. 
Conduit Outlet Special Mfr. Item 
Body Hub Size Features Brand Model No. 
Zinc 
Yin EMT to Box 90° Raco 2762 6XC48 
Y in Rigid Raco 2662 52АМ/04 
34 in EMT to Box 90° Raco 2763 6XC49 
3A in Rigid Raco 2663 52AW11 
tin Rigid Raco 2654 52АМ/14 
lin Male/Female, Rigid Raco 2664RAC 52AW22 
316 Stainless Steel 
Yin Rigid Calbrite 560700Р900 361К14 36LK14 
tin Rigid Calbrite 561000Р900 36LK15 
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Ж ' 
| е е еу 
— А . ч ВАСО` Calbrite 
2 Grounding Knockout Box Compression 2-Piece ADMsenetubelimenedQamnm) Stainless Steel Conduit Systems 
M Bushing _ $i Seal Connector Connector Connector % " RM: 
“. " Ay tA ) Conduit Fittings 
is | \ Z^ 
Ne / = 5 — Use to couple, connect, fasten, or 
Set Screw Set Screw м i educing i 
Reducin 
Connector Coupling Hub Bonding Locknut Bushin s Washer ground conduit or cables 
Conduit g у" м" T 16" 1%" 2" 
- Item Fitting Material For Use With Brand Item No. Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
ushing 
Bushing Malleable Iron Fittings, Threaded RMC Raco 52AX73 52AV43 | 52AV61 52AV89 | 52AV91 52AV83 
Grounding Bushing Malleable Iron Fittings, Threaded RMC Raco — — — 52AX63 | 52AX64 | 52AX65 
Grounding Bushing Die Cast Zinc Threaded RMC Raco 52AV17 52AU89 | 52AV09 — — — 
Grounding Bushing 316 SS RMC Calbrite — 36LK16 | 36LK17 — — — 
Insulating Bushing Plastic Fittings, Threaded RMC Raco 52А051 52AU53 | 52AU60 | 52AU81 | 52AU80 | 52AU70 
por Метс Bushing Plastic EMT Raco 52AU90 52AU86 | 52AV18 | 52AV63 | 52AV38 | 52AV33 
а 
Eud Caps 316 SS Threaded Metallic Conduit Calbrite 36LK42 36LK43 | 36LK44 | 36LK45 36LK46 36LK47 
коска Plug Steel Electrical Boxes and Enclosures Raco 52AW71 52AW72 | 52AW73 | 52AW74 | 52AW75 | 52AW76 
onnector 
Compression Conduit Connector Steel EMT Raco 52AU75 52AU82 | 52AV21 | 52AV57 | 52AV72 | 52AV74 
Compression Conduit Connector Steel EMT Raco 52AU97 52AU91 | 52AV52 | 52AV69 | 52AV90 | 52AV82 
Compression Conduit Connector Steel EMT Raco 52AU55 52AU57 | 52AU74 | 52AV31 | 52AV42 | 52AV30 
Compression Conduit Connector Die Cast Zinc EMT Raco 52NE11 52NE12 | 52AU95 | 52AV36 — — 
Compression Conduit Connector 316 SS EMT Calbrite 36LK48 36LK49 | 36LK50 | 36LK51 | 36LK52 | 36LK53 
Conduit Connector, Two-Piece Die Cast Zinc EMT Raco 52AV60 52А/75 — — — — 
Rigid Compression Connector 316 55 RMC Calbrite 36LK23 36LK24 | 36LK25 — 36LK26 | 36LK27 
Rigid Set Screw Connector Stee Unthreaded RMC Raco 52AV39 — 52AV66 | 52AV40 | 52AV94 | 52AV92 
Set Screw Conduit Connector Steel EMT Raco 52AU49 52AU61 | 52AU94 | 52AV32 | 52AV62 | 52AV50 
Set Screw Conduit Connector Steel EMT Raco — 52AU83 — — — 52AV70 
Set Screw Conduit Connector Die Cast Zinc EMT Raco 52AU85 52А\10 | 52AV35 | 52AV45 | 52AV48 | 52AVT71 
Set Screw Conduit Connector Die Cast Zinc EMT Raco 52AU43 52А046 | 52AU76 | 52AV14 | 52AU98 | 52AV15 
Set Screw Conduit Connector 316 SS EMT Calbrite 36LK60 36LK61 | 36LK62 | 36LK63 | 36LK64 | 36LK65 
аш Chase Nipple 316 SS Threaded Metallic Conduit Calbrite 36LK05 36LK06 | 36LK07 36LK08 | 36LK09 36LK10 
oupling 
Combination Conduit Coupling Steel Unthreaded EMT Raco 52AV93 52AV79 — — — — 
Combination Conduit Coupling Steel IMC, RMC, Unthreaded EMT Raco — — 52AV99 — — — 
Combination Conduit Coupling Malleable Iron EMT Conduit to Flexible Conduit Raco 52AV28 * 52AV27 — — — — 
Combination Conduit Coupling Die Cast Zinc EMT Conduit to Flexible Conduit Raco 52AV08 — — — — — 
Compression Conduit Coupling Stee EMT Raco 52AU67 52AU62 | 52AU99 | 52AV47 | 52AV67 | 52AV56 
Compression Conduit Coupling Stee EMT Raco — 52AU79 | 52AV12 | 52AV51 | 52AV73 | 52AV68 
Compression Conduit Coupling Die Cast Zinc EMT Raco — 52AU65 | 52AV02 | 52AV25 | 52AV34 — 
Compression Conduit Coupling 316 SS EMT Calbrite 36LK54 36LK55 | 36LK56 | 36LK57 | 36LK58 | 36LK59 
Compression Coupling Stee Unthreaded RMC Raco 52AV23 52AV16 | 52AV53 | 52AV84 | 52AV81 | 52AV87 
Compression Coupling 316 55 RMC Calbrite 36LK18 36LK19 | 36LK20 — 36LK21 | 36LK22 
Set Screw Conduit Coupling Steel EMT Raco 52AU58 52AU59 | 52AU96 | 52AV37 | 52AV64 | 52AV44 
Set Screw Conduit Coupling Die Cast Zinc EMT Raco 52AU44 52AU52 | 52AU77 | 52AV13 | 52AV22 | 52AV07 
Set Screw Conduit Coupling 316 55 EMT Calbrite 36LK66 36LK67 | 36LK68 36LK69 | 36LK70 36LK71 
Set Screw Coupling Stee Unthreaded RMC Raco — 52AV49 — 52AV98 | 52AV55 | 52AV95 
Set Screw Coupling Steel IMC, Unthreaded RMC Raco — — 52AV77 — — — 
Threaded Coupling Steel hreaded RMC Raco 52AU48 52AU50 | 52AU66 — 52AV01 52AX74 
Threaded Coupling 316 SS hreaded Metallic Conduit Calbrite 36LJ61 36LJ62 36LJ63 | 36LJ64 | 36LJ65 | 36LJ66 
Threaded Coupling - Three-Piece Malleable Iron hreaded RMC Raco 52AU93 52AU78 | 52AV26 | 52AV65 | 52AV78 | 52AV85 
Threaded Coupling - Three-Piece 316 SS hreaded Metallic Condui: Calbrite 36LJ95 36LJ96 36LJ97 | 36LJ98 | 36LJ99 | 36LK01 
ШЕЛДІ Plugs 316 SS hreaded Metallic Condui: Calbrite 36LJ71 36LJ72 36LJ73 36LJ74 36LJ75 36LJ76 
Elbow 
Short Elbow Malleable Iron hreaded RMC Raco 52AV20 52AV29 — — — — 
Escutcheon Plate 
Hua Grommets for RMC/IMC 304 SS RMC Calbrite 36LK82 36LK83 | 36LK84 | 36LK85 36LK86 36LK87 
ul 
Grounding Lug Hubs for RMC/IMC 316 SS hreaded Metallic Condui Calbrite 36LJ52 36LJ53 36LJ54 | 36LJ55 | 36LJ56 | 36LJ57 
Hubs (Myers) for RMC/IMC Die Cast Zinc Threaded RMC Raco 52AU56 52AU47 | 52AU63 | 52AU92 | 52NE21 | 52AU87 
mE (Myers) for RMC/IMC 316 SS hreaded Metallic Condui Calbrite 36LJ43 36LJ44 | 36LJ45 | 36LJ46 | 36LJ47 | 36LJ48 
ocknu 
Grounding LockNut for Threaded RMC/IMC Steel Fittings, Threaded RMC Raco 52AV54 = 52AV76 | 52AV80 | 52AV88 | 52AV86 
LockNut for Threaded RMC/IMC Steel Fittings, Threaded RMC Raco 52AU42 52AU45 | 52AU54 | 52AU72 | 52AU71 | 52AU64 
LockNut for Threaded RMC/IMC 316 SS hreaded Metallic Condui Calbrite 36LL03 361104 | 361105 361106 | 361107 361108 
REDUCING | REDUCING REDUCING | REDUCING REDUCING | REDUCING 
Conduit BUSHING | WASHER Conduit BUSHING | WASHER Conduit BUSHING | WASHER 
Size Material Brand Item No. | Item No. Size Material Brand Item No. | Item No. Size Material Brand Item No. | Item No. 
Reducing Bushings & Washers TH" to #" Stee Raco 52AW61 | 52AW49 2" to 1" Stee Raco 52AW60 | 52AW52 
Y to V^ Steel Raco 52AW35 | 52AW36 TH" to 7" 316 SS Calbrite 36LJ86 — 2'to 1" 316 SS Calbrite 36LJ92 — 
Tto V7 Steel Raco 52AW39 — 1/10 У" Stee Raco 52AW46 | 52AW42 2'to ТИ" Steel Raco 52AW63 | 52AW57 
T to 7" 316 SS Calbrite 36LJ81 — 1%" to 34" 316 SS Calbrite 36LJ87 — 2401 316 55 Calbrite 36LJ93 — 
110% Steel Raco 52AW38 | 52AW37 Tto 1" Stee Raco S2AW48 | 52AW43 2" to 177 Steel Raco 52AW55 | 52AW53 
10% 316 55 Calbrite 36LJ82 — 1 to 1" 316 55 Calbrite 36LJ88 — 2'to 17 316 SS Calbrite 36LJ94 — 
1W'to V Steel Raco 52AW56 | 52AW45 TA" to ТИ" Stee Raco 52AW50 | 52AW51 2%" to 1" Steel Raco — 52AW65 
1%" to 2" 316 55 Calbrite 36LJ83 — 1%" to 1%" 31655 Calbrite 36LJ89 — 215 to 1 Steel Raco — 52AW69 
T to 9 Steel Raco 52AW47 | 52AW40 2'to V5 Stee Raco 52AW70 | 52AW59 2/10 ТУ” Steel Raco — 52AW64 
1W' to 9" 316 SS Calbrite 36LJ84 — 2'to ^" 316 SS Calbrite 36LJ90 = 2%" to 2" Steel Raco = 52AW62 
Tv" to 1" Steel Raco 52AW44 | 52АМ/41 2'to ўл" Stee Raco 52AW66 | 52AW54 3'to ТИ" Steel Raco — 52AW68 
1%" to 1" 316 55 Calbrite 36LJ85 — 2'to 4 316 SS Calbrite 36LJ91 — 3'to 17 Steel Raco — 52AW67 
3' to 2" Steel Raco — 52AW58 
Conduit 2% in 3in 3% in 4in 
Item Fitting Material For Use With Brand Item No. Item No. Item No. Item No. 
Large Diameter Fittings 
Compression Conduit Connector Die Cast Zinc EMT Raco 20VE11 20VE12 20VE13 20VE14 
Compression Conduit Coupling Die Cast Zinc EMT Raco 20VE15 20VE16 20VE17 20VE18 
Compression Coupling Steel/Malleable Iron RMC Raco 20VE35 20VE36 20VE37 20VE38 
Grounding LockNut for Threaded RMC/IMC Steel Fittings, Threaded RMC Raco 52AV97 — — — 
Grounding Lug Hubs for RMC/IMC 316 Stainless Steel Threaded Metallic Conduit Calbrite 36LJ58 36LJ59 — 36LJ60 
Hubs (Myers) for RMC/IMC 316 Stainless Steel — Threaded Metallic Conduit Calbrite 36LJ49 36LJ50 — 36LJ51 
LockNut for Threaded RMC/IMC 316 Stainless Steel Threaded Metallic Conduit Calbrite 36LL09 36LL10 = 36LL11 
Rigid Compression Connector Steel/Malleable Iron RMC Raco 20VE31 20VE32 20VE33 20VE34 
Set Screw Conduit Connector Steel EMT Raco 20VE23 20VE24 20VE21 20VE26 
Set Screw Conduit Connector Steel EMT Raco 20VE19 20VE20 20VE25 20VE22 
Set Screw Conduit Coupling Steel EMT Raco 20VE27 20VE28 20VE29 20VE30 
Threaded Chase Nipple 316 Stainless Steel Threaded Metallic Conduit Calbrite 36LK11 36LK12 — 36LK13 
Threaded Coupling 316 Stainless Steel Threaded Metallic Conduit Calbrite 36LJ67 36LJ68 36LJ69 36LJ70 
Threaded Coupling - Three-Piece Steel Threaded Metallic Conduit Raco 20VE39 20VE40 20VE41 20VE42 
Threaded Coupling - Three-Piece 316 Stainless Steel Threaded Metallic Conduit Calbrite 36LK02 36LK03 — 36LK04 
Threaded Plugs 316 Stainless Steel Threaded Metallic Conduit Calbrite 36LJ77 36LJ78 — 36LJ79 
Wall Grommets for RMC/IMC 304 Stainless Steel RMC Calbrite 36LK88 36LK89 — — 
* 1/2" EMT to 3/8" FMC. 
306 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ITI 


ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Conduit Bodies 
Pull Elbows BELL — ВАСО diss Calb rite ^» Anmgo Appleton Group 
Pull elbows have a removable cover that allows users to pull wire Compatible 
and cable or perform maintenance. Conduit Type Thread Gender Material Brand Item No. 
^ in Size 

Compatible EMT, RMC Female to Female Zinc Arlington 4JWK8 

Conduit Type Thread Gender Material Brand Item No. EMT, ВМС Male to Female Zinc Arlington 4JWK4 

% in Size IMC, АМС _ Female to Female Iron Appleton Electric 6RUR1 

IMC, RMC Female to Female Zinc Bell 35U165 12 in Size 

IMC, RMC Male to Female Zinc Raco 52AW04 IMC, ВМС Female to Female Iron Appleton Electric 6RUR3 

% in Size 1 in Size 

IMC, RMC Female to Female Zinc Bell 35U137 ІМС, RMC Female to Female Zinc Raco 52AW14 

IMC, RMC Male to Female Zinc Raco 52AW11 IMC, RMC Male to Female Zinc Raco 52AW22 4JWK8 

RMC Female to Female 316 Stainless Steel Calbrite 36LK14 RMC Female to Female 316 Stainless Steel Calbrite 36LK15 

POWER 


RACO’ . KILLARK Calbrite | Appleton Group 


A Division of Hubbell Incorporated (Delaware) 


и Conduit Bodies RACO ALUMINUM 
» | = For а NEMA 3 seal, use with cover and neoprene Durable die-cast aluminum 
ET gasket (both sold separately) except as noted construction with premium 
— Style LB Provides access to conductors for pulling, splitting, and powder-coated finish. 
Style T Raco Killark Duraloy57 maintenance. Flat-back design increases wiring capac- Combination head screw and 
Aluminum 2NA56 ity and mounting stability. Covers include stainless steel stamped aluminum cover (sold 
S2AWO3 screws. Larger sizes available on Grainger.com®. separately). 
іп Yin tin 1%in 1%in 2in APPLETON ELECTRIC 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item ALUMINUM 
Description) Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. . | 
Raco Aluminum, Form 85 Provide greater cubic content for 
LB LB050 52AW01| LB075 52AW02| LB100 52АМ08 18125 52AWi6| 18150 S2AW18| 18200 52АМ/17 mas А " 
LR LROSO — 82AWOS|  LRO/5  82AWO9 180100: 52АМ20/ 18125  52AW29| LR150  52AW28| R20) 52АМ25 689161 wire pulling, and additional 
LL LLO50 52AW10|  LLO/5  52AWi3 110100  52AW19| 111252  52AW31| 11150 52АМ27 1200 52АМ34 "oom for splicing. Fit flush and 
T 7050 524403 1075 52АМ05 T100  52AWiS| 1122 52AW23| T150  52AW24| 1200  52AW32 snug against flat surfaces for 
C RCOS0  52AW07|  RCO/5  52AWI2 В0100  52AW21|  RCI25  52AW26 | RCI50  52AW30! 80200  52AW33 stable installation 
Cover С50050 524031. 050075  52AU33, CSC100  52AU35| CSC125  52AU37 | 050150  52AU39| CSC200  52AU38 à 


Gasket 080050 52А032/  CRGO/5 524034 (08010)  52AU36| CRG125 524140 CRG125 52AU40, CRG200 5241441 — POWER FIRST? IRON 
Appleton Electric Copper Free Aluminum, Form 85, Setscrew 


LB LB50T-A 10/967| LB75T-A 10/077 LB100T-A 10V931| LB125T-A 10/937 | LB150T-A 10V940| LB200T-A 10V946 Features chrome powdered finish 
LL LLSOT-A  10W024 LL7STA 1010033 111007-А 10V989| 11125ТА 100994 11150Т-А 10/997 112007-А 10W004 ^ with zinc-plating for corrosion 

T T50T-A — 10W130| Т75Т-А 10М/139 T100T-A 10М/098 — - = = = = : f 

C CBOT-A 10Y698| С75ТА  10V885| С100Т-А 10Y687 | Ci25TA  10Y670 | С150ТА 10Y673| -- — resistance. Works with Raco 
Cover K50-A  10V925 K75-A  10V928| К100-А 10/912 — = = K200-A 10/916 gaskets. 


GK125- 


Gasket GKS0-N — 10V908 | GK75-N 10910 GK100-N 104902 GK125-150-N 100903 CE S 104903 GK200-N 101904 ү ARKe 5 ALUMINUM 
Power First Iron, Form 5 "m 
Cover 850050 524Х94| 550075  52AX95| 550100 52АХ96| SSC125  852AX97| - — | 550200 52АХ98 Tapered threaded hubs. Raintight 
Hubbell Killark 5 Aluminum when used with gasketed covers. 
LB OLB-CG — 4TZRi | 018-200 4TZR2 | OLB-3CG 4TZR3 | 008-406 — 4TZR4 | OLB-5CG 41285 | 018-608 472868 Use with the same gasket as 

X OX-1  49ZW31| 0Х-2 497425 X3 19747 — = = = = - Duraloy 5 

Hubbell Killark 5 Copper Free Aluminum uraloy о. 

LB OLB-| 2NA99| OLB-2 2NB11| OLB-3 2NB13| OLB-4 2NB15 | OLB-ó 2NB17| 018-6  2NB19 è © 

LR ОГА-1  2NB36 | ОГА-2 2NB38| OLR-3  2NB40 | OLR-4 2NB42 = = OLR-6 24846: KILLARK® DURALOY®S IRON 

LL 0047 2NB24 | 012 2NB26 | OLL3  2NB28 | 01-4 2NB30 | OLL-5  2NB32| OLL6 24894. Excellent for high-abuse areas. 

T OT-1 2МВ48 OT-2 2NB51| 0175 2NB55 OT-4  2NB59 | OT-5  2NB63|  OT6 2NB67 қ А 

C 06-51. 2NA75 | 00-2: ?2МАТ7 O0C3  2NAT9 |  OC4 2NAB| | 0С-5  2NA83| 0С-6 2МА85 SUED concrete burial. 

Cover 01-0 2NA87 | 0120 2NA89| 01-20 2МА91 | 01-450  2NA93 | 01-450  2NA93 | 01-0. 2МА06  Duraloy? tricoat finish provides 
Hubbell Killark Duraloy?5 Iron superior corrosion protection. 

LB 018-1М — 2NB10 | OLB-2M  2NBi2| OLB-3M  2NBi4 | OLB-AM 2NB16 | OLB-5M 2818 | OLB-6M  2NB20 

LR ОГА-1М  2NB37 | OLR-2M  2NB39 | OLR-3M  2NB41 | OLR-4M 2МВ43 | OLR-5M  2NB45 | OLR-6M 2М847 KILLARK DURALOY®7 

LL OLL-IM — 2NB25 | OLL-2M 2МВ27 OLL-SM  2NB29 | OLL-AM 2NB3i | OLL-5M  2NB33 ОШ-6М  2NB35 ^ GRAY IRON 


OT-M 2МВ49 OT-2M  2NB53| ОТ-3М  2NB57 | ОТ-4М 2NB61 | OT-5M  2NB65 | OT-6M 2NB69 : : 
C OC-iM — 2NA76 | OC-M 2NA78| OC-3M 2МА80 | OC-4M 2NA82 | OC-5M 2МА84/ 0С-6М 492071  Spring-clip cover ensures easy 
B OTB-1M — 2NB73 | OTB8-2M  2NB77 | OTB-3M  2NB81 | ОТВ-4М  2NB85 | ОТВ-5М  2NB89 | ОТВ-6М  2NB93 j i ® tri 
X 0Х-1М 492W29| 0Х-2М  49ZW24| OX-3M 4970036) 0Х-4М  492X18 | 0Х-5М  49ZW88| ОХ-6М  492W72 1 tricoated 
Cover OL-0M 2NA88 | OL-20M  2NA90| OL-30M  2NAS2 | OL-45M  2NA94 | OL-45M  2NA94 | 01-60  2NA98 "NISN provides Superior corro- 
Gasket OLK-1RG — 2NB21 | OLK-2RG 2МВ22 OLK-3RG  2NB23 | OL-45-RG 2МА95 | OL-45-RG 2NA95 | OL-6-RG 2МА97 sion protection. Smooth, integral 
Hubbell Killark Duraloy®7 Gray Iron i i i 
LB LBi7 2МА56 LB27 2NA57| 1897 2МА58 LB47 2NA59 LB57 2МА60 LB67 2NA61 pe 2. on against 
LR LR17 2NA68 LR27 2NA69 |  LR37 2МА70 LR47 2NA71 LR57  2NA72 LR67 2NA73 amage while wire-pulling. 
LL LL17 2NA62 LL27 2NA63 | 1137 2NA64 LL47 2NA65 LL57 2NA66 LL67 2NA67 © 
Т17 2NE39 T27 2NE40 T37 2NE41 T47 2NE42 T57  2NE43 T67 омеа — KILLARK DURALOY®8 
C C17 2MY76 C27 2MY77 C37 2MY78 C47 2MY79 C57 2МҮ80 C67 2МҮ81 GRAY IRON 
B В17 2NE45 B27 2NE46 B37 2МЕ47 B47 2NE48 B57 2NE49 B67 2NE50 ; ; 
X Xi7  4902W28| X27 482W23 X37  492W33| Х47 A9ZWI0| X57  49ZX33| — —  Наї back design provides greater 
Cover 170 2MY56 270 2MY57 370 2MY58 470 2MY59 570 2MY60 670 2Mvei ^ Cubic capacity for easier wire 


Gasket GASK571 — 2NA30 | GASK572 2МА31 GASK573  2NA32 | GASK574 2МАЗЗ | GASK575 2МА34! GASK576 2МА85 pulling and more room for splicing 
Hubbell Killark Duraloy®8 Gray Iron and maintenance. Feature inter- 


LB LB18 — 492W43 LB28 497438 1838  492W59| 18448  492W61| 1858 4971167] 1868 492W49 ies ] 
LR LR18 497402: 1808 497473. 1838 497Х09 = = LR58  497Xi5| 1868 497458 Changeable competitive bodies, 
LL LL18 14971446 LL28  492X07| 1138 4971/89 = = LL58 4927483 1168  492W79 gaskets, and covers with smooth 
T Ti8 _ 4921175 Т28 _ 497032 738 4976 748 49222 18 48731 768 4970099 integral wire bushings 

C C18  —492W48 C28 407444 С38 492W96| C448 492X34 — — — - : 

X X18 497Х44 X28  492W63 X38  492W52| X448 492X37 | X58 497408 X68  492X57 тм 

Calhrite 316 Stainless Steel, Includes Cover and Gasket, Form 8 CALBRITE™ STAINLESS STEEL 
LB 5605001800 361174 | S60700LB00 361175 |5610001800 361176 | S61200LB00 36LL77 [5615001800 361178 |S62000LB00 361177 ^ Designed to connect and change 
LR 5605001.800 361188 | 5607001800 360189 5610001800 361190 = —  |S61500LR00 361191 5620001800 360092 direction of conduit runs: can also 
LL 5605001100 361183 | 5607001100 361184 5610001100 361185 = — 5615001100 361186 |S62000LL00 361187 аен 

T 560500ТЕ00 36LL93 | 5607007Е00 361184 561000ТЕ00 361195 | S61200TE00 361196 |561500ТЕ00 36LL97|S62000TEO0 361198 De used as pulling fittings. Feature 
C 560500СЕ00 361168 | 560700СЕ00 361169 |561000СЕ00 361170 | S61200CEO0 361171 S61500CE00 361172 | 562000СЕ00 36LL73 316 stainless steel construction 
TB 560500ТВ00 3611М03 | 5607007800 36LM04|S61000TB00 361105 = — 561500Т800 36L M06 5620007800 361М07 _ polished with standard “brite” 

XB $60500XB00 36LM08 | S60700XB00 36LM09|S61000XB00 36LM10 = — 561500ХВ00 36LM11|S62000XB00 36LM12 finish ШЫП Баке corrosion resis 
Cover & 2 
Cocker. (8605000600 36LM13 560700000 36LM14/S61000CG00 361115 $61500CG00 361М16 |562000С800 36LM17 tance and aesthetic appearance. 
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perstrut WHITE PRE- GREEN BLACK 
Sa ZINC- PAINTED | GALVANIZED | PAINTED | PAINTED 304 STAINLESS 
= Strut Channel PLATED STEEL | STEEL STEEL STEEL STEEL (ALUMINUM STEEL 
Metal Framing Size L Gauge Item No. Item No. | Item No. Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
Back to Back Slotted Channel 
1ft 14 ga — 45YX11 45ҮХ04 45YW96 | 45YX18 — 45ҮХ25 
ift6in 14 ga — 45YXi2 | 45YX05 45YW97 | 45YX19 — 45YX26 
2ft 14 ga — 45YX13 45YX06 45YW98 | 45YX20 — 45ҮХ27 
196 in x 198 in 3ft 14 ga — 45ҮХІ4 | 45YX07 45YW99 | 45YX?1 = 45YX28 
4ft 14 ga — 45YX15 45YX08 45YX01 45ҮХ22 — 45ҮХ29 
5ft 14 ga — 45YXi6 | 45YX09 45YX02 | 45YX23 — 45YX30 
10 ft 14 ga — 45YX17 45YX10 45YX03 45YX24 — 45YX31 
Solid Channel 1ft 12 ga — 45YW75 | 45YW68 45YW61 | 45YW82 = 45YW89 
2 1ft6in 12 ga — 45YW76 | 45YW69 45YW62 | 45YW83 = 45YW90 
Pre-Galvanized 2ft 12 ga = 4БҮШТ7 | 45YW70 45YW63 | 45YW84 | — | 45YW91 
Steel 1% in x 3% in 3ft 12 ga — 45YW78 | 45YW71 45YW64 | 45YW85 — 45YW92 
4ft 12 ga — 45YW79 | 45YW72 45YW65 | 45YW86 = 45YW93 
= 5 ft 12 ga — 45YW80 | 45YW73 45YW66 | 45YW87 = 45YW94 
= 10 ft 12 ga — 45YW81 | 45YW74 45YW67 | 45YW88 — 45YW95 
= Side to Side Solid Channel 
1% in x 3% in 10 12 ga — 45YX35 45YX32 45YX33 45YX36 — 45YX34 
=> Single Solid Channel 
= 1 12 ga — 45YWO01 45YV95 45YV90 | 45YWO07 | 45YW19 | 45YW13 
1#6 іп 12 да — 45YW02 | 45YV96 45YV91 45ҮМ08 | 45YW20 45Ү//14 
Slotted Channel 2 12 ga — 45YW03 | 45YV97 45YV92 | 45YWO09 | 45YW21 | 45YW15 
Stainless Steel 1% in x 156 in 3 12 ga — 45ywo4 | 45YV98 45YV93 | 45YWi0 | 45YW22 | 45YW16 
4 12 ga — 45YW05 | 45YV99 45YV94 | 45YW11 | 45YW23 | 45YW17 
М 5 12 0а - 45YW06 — — 45YW12 | 45YW24 | 45YW18 
10 12 ga 2HAL5 — 5YB82 44975 — 45YW25 2НАМЗ 
1 14 ga = 45YW36 | 45YW31 45YW26 | 45YW42 | 45YW54 | 45YW48 
1ft6in 14 ga — 45YW37 | 45YW32 45YW27 | 45YWA43 | 45YW55 | 45YW49 
2ft 14 ga = 45YW38 | 45YW33 45YW28 | 45YW44 | 45YW56 | 45YW50 
1% in x ™%e in 3ft 14 ga — 45YW39 | 45YW34 45YW29 | 45YW45 | 45YW57 | 45YW51 
Aft 14 ga — 45YW40 | 45YW35 45YW30 | 45YW46 | 45YW58 | 45YW52 
5ft 14 ga — 45YW41 — — 45YW47 | 45YW59 | 45YW53 
10 14 ga 2HAN2 — 5YB83 5YB84 — 45YW60 | 2HAL6 
n — 12 45YV30 | 45YV25 45YV20 | 45YV36 | 45YV48 | 45YV42 
a = 
Long Slotted Channel 1ft6in 12 ga = 45YV31 | 45YV26 45YV21 | 45YV37 | 45YVA9 | 45YV43 
Zinc-Plated Steel 2ft 12 ga — 45YV32 | 45YV27 45YV22 | 45YV38 | 45YV50 | 45YV44 
155 in x 154 in 3ft 12 ga — 45YV33 45YV28 45YV23 45YV39 45YV51 45YV45 
4ft 12 ga — 45YV34 45YV29 45YV24 45YV40 45YV52 45YV46 
5ft 12 ga — 45YV35 — — 45YV41 45YV53 45YV47 
10 ft 12 ga 2HAL8 — 5YB79 44974 — 45YV54 2HAL9 
20 ft 12 ga 3ULX2 * = 3ULW9 E — = = 
ift 14 ga — 45YV65 45YV60 45YV55 45YV71 45YV83 A45YV77 
1ft6in 14 ga — 45YV66 45YV61 45YV56 45YV72 45YV84 45YV78 
2ft 14 ga — 45YV67 45YV62 45YV57 45YV73 45YV85 45YV79 
5h in v 13/401 3ft 14 ga — 45YV68 45YV63 45YV58 45YV74 45YV86 45YV80 
Back to Back 1% in x “%e in 4% 14 ga 45YV69 | 45YV64 45YV59 | 45YV75 | 45YV87 | 45YV81 
Slotted Channel 5ft 14 ga — 45YV70 — — A45YV76 45YV88 45YV82 
Green Painted 10 ft 14 ga 2HANS — 5YB80 5YB81 — 45YV89 2HAL3 
20 ft 14 ga 3ULXS * = 3ULX1 * == E = = 
single Long Slotted Channel 
1% in x 1% in 10 ft 12 ga 2HANG — 3ULW4 3ULW5 — 45YVi8 | 3ULW8 * 
1% in x 94e in 10 ft 14 ga 2HAN9 = 3ULW6 3ULW7 — 45YV19 — 
SILVER GOLD SILVER GOLD 
Description Item No. Item No. Description Item No. Item No. 
Fittings and Brackets Flat Plate, Corner, 3-Hole 2HAK4 2HAK1 
Angle Plate, 90°, 2-Hole 5YE32 2HAE9 Flat Plate, Corner, 5-Hole, Webbed 5ҮЕЗ9 2HAJ5 
Side to Side Angle Plate, 90°, 3-Hole 2HAJ1 2HAF7 Post Base Angled 2HZD7 — 
" Angle Plate, 90°, 4-Hole 5ҮЕЗЗ 2HAF2 Post Base Squared 2HZD8 — 
d Angle Bracket 90°, 3-Hole BYE25 = 2-Hole 90° Angle Plate w/Tabs = 2НАЕЗ 
аск Painte U Style with Plate — 2HCJ4 Angle Bracket, Long Ад, Slot — 2HAE4 
Z Style with Set Screw — 2HCJ5 Angle Bracket, Short Adj. Slot — 2НАЕ5 
Notched Hold Down — 2HCJ6 45^ Angle Fitting — 2HAE6 
Strut Through С amp, For 12-ga. — 2HCJ7 135% Angle Fitting = 2HAE7 
- Channel Z Bracket, For 12-ga. 5YB93 2HAUB8 Wing Shape Fitting, 3 Tabs — 2НАЕВ 
Channel 7 Bracket, For 14-да. 5YE46 2HAUS Wing Shape Fitting, Tab Left — 2HAF1 
4 Channel U Bracket, For 12-ga. 5YE15 2HAU6 Wing Shape Fitting, Tab Right — 2HAF3 
Channel U Bracket, For 14-ga. 5YE48 2HAU7 Wing Shape Fitting, 180° Tabs — 2HAF5 
Flat Plate, Straight, 2-Hole 2HAJ7 2HAJ4 Channel Joiner Fitting, 4-Hole 2HAL1 2HAK7 
4 Flat Plate, Straight, 3-Hole БҮЕЗ4 2HAF4 Channel Joiner Strap 5YE17 — 
c Flat Plate, Straight, 4-Hole 5YE56 2HAJ8 Junction Box, 2-Angle Bracket 5YE24 * — 
i = Flat Plate Tee, 4-Hole 5YE23 2HAF6 Channel Cover 5YE42 * | 2HAK2 * 
n Flat Plate Tee, 5-Hole, Webbed 5YE37 2HAJ2 End Cap for 19%" sq. Channel 2HAK9 T — 
Post Base Flat Plate Cross, 5-Hole БҮЕЗ5 2HAF8 End Cap for 1%" x 116" Channel 2HAL4 1 — 
Angle Plate Squared и" 3g" у" 7 p yr 
Item Pkg.) Мет — Pkg.| Item Pkg. Item Pkg.) Item Pkg.) Item Pkg. 
Description No. бу. No. бу. No. Qty. Description No. Оу. No. бу. No. Qty. 
Hardware Hex Head Cap Screw — — |2HAK3 50 |4A987 25 
Spring Nuts, siver, For 14-0а. БҮЕА4 25 |5YE45 25 |5YE43 25 На Round Washer — — |2HAK6 100| — — 
pring Nuts, Silver, For 12-04. 5ҮЕІ0 25 5ҮЕ11 25 |4A985 25 Saddle Washer for _ = * * 
Spring Nuts, SS, For 12-да. |2HAL7 25 2HAN1 25 2HAN4 25| Threaded Rod 2HAF9" 50 |2HAF9 * 50 
Springless Nuts, Silver 5YE28 25 |5YE29 25 |4A986 25! Threaded Rods, 10 Ft. 2HAP3* 1 2HAP6* 1 2НАР8* 1 
Channel Hex Nuts, Silver SYES1 25 |5ҮЕ52 25 | 5YE50 25 Threaded Rod, 12-Ft. a — |2HAR3* 1 |2HAR5* 1 
Channel Square Washer, Silver5YE58 25 5YE59 25 |5YE57 25 Stainless Steel 
Channel Square Washer, Gold 2HAK5 25 |2HAK8 25 |2HAL2 25 | Jr. Top Beam C-Clamp = -- |2НСК1 1 |2HCJ9 1 
Square Washer, —  — 2HAP1 25 2HAPA 25 Top Beam C-Clamp — -- j2HCK3 1 2Н0К2 1 
Jr. T Stainless Steel Camp with Locknut — — |2HCJ8 1 — — 
ғ. ТОР? Trapnut, Gold 4KFU8* 1 |4KFU9* 1 |4KFVT* 1 | Thread Rod Coupling 5YE54 25 |5ҮЕ55 25 [5YE53 25 
Thread Rod 2 Beam Yin Зд in 1in 1^in | 1%in 2in V y" 1" Ти" | 1v" 2" 
Coupling A C-Clamp Pkg.| Item Item Item Item Item Item Item | Item | Item | Item | Item | Item 
/ Description Qty.| No. No. No. No. No. No. No. | No. | No. | No. | No. | No. 
= Strut Straps/Clamps, Small Diameter 
Universal Pipe Clamps, Silver 10 |44982 44083: 144084 5ҮВ98 5ҮВ97 5ҮВ99 — — — — — — 
N = Universal Pipe Clamps, Gold 10| — — — — — — 2НАМ8 2HAP2 2HAP5 2НАР7 2НАР9 2HAR2 
г” | Rigid Pipe Straps, Stainless Steel 10 |2HCH7 2НСН8  2HCH9  2HCJ1 |2HCJ2  |2HCJ3 — — — — — — 
4 p> Angler Pipe Clamps, Gold 10 |2HAR9* 2HAUT* 2HAU2* 2HAU3* 2HAU4* |2HAUS* | — = |— |— |— | — 
L Strut Straps/Clamps, Large Diameter 2 IN 2 V5 IN ЗІМ 31^ IN 4 IN 
Clevis Hanger 1 2HCK4 2HCK5 2HCK6 — 2HCK7 
| a Riser Clamp. 1 2HCK8 — 2HCK9 — 2HCL1 
X - . Conduit Strap Clamp, Silver 10 — 5YB94 5YB95 2HCH6 5YB96 
Conduit Strap Clamp, Gold 10 — 2HAR4 2НАН6 2HAR7 2HAR8 
" А Cushioned Pipe Clamps 38 IN % IN 78 IN 174 IN 158 IN 2 4 IN 
Universal — Clevis Channel 00 Tubing Straps 1 2HCG6| 2HCG9 2HCH1 2HCH2 | 2HCH4 2HCH5 
Pipe Clamp Hanger Cushioned “Channel Cushioned Clamp 1 — 5YE21 5YE22 5YE18 5YE19 5YE20 
Pipe Clamp * Superstrut brand. Т Painted white. 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Conduit Support 


Conduit and Cable Clamps, Hangers, and Clips рея пе Д ( "% 
B-LINE BY EATON NVENT CADDY 
d Item 
Description . Мо. 
| . B1508  4RHF3| 


4RHZ4 


. Rating 


Rating, Saddle 
Rating 


KWV 

АПШ; 

00-Ib. Rating, Saddle НТВ ЖТТ 

Rating H16 KWU 

Rating, Saddle HTGB WV 

H20 KWUS 

addle RH H20B KWV4 

addle 4RH H24B KWV 

Rating, Saddle 4RH H32B KWV6 

. Rating, Saddle | . B15408 4RHG4| H48B 4RHV2 4RHT4 

tng, padoe | —Bi5485  4RHG5| SCHS6B 
„Rating, Saddle | B1564S_  4RHG6 | H72B 


T n E 3 "T Da 
or Rigid Conduit, Include Captive Bolt and Built-in 00-1. Rating 


BL1 400 18 £3 ШЕ 


А В ВН 
1' BL1 420 aR 25 Dos 


b. for Vertical; 25 Ір. for Horizonta 


onduit/ 


able, 10 4" Beam Thickness BG-6 4 ARHU8 
2" and Уз Conduit, 7 їо й" Beam Thickness | B6-8-12-E-2-4 4RHV8 | 812М245М 
2" and 34" Conduit, 6 to 7" Beam Thickness | BG-8-12-E-5-8  4RHV9| 812М585М 
onduit, % to 4" Beam Thickness | BG-16-E-2-4 — 4RHT5| 16М245М 
д" Conduit, % to 74" Beam Thickness, Side Support |  BG-20-E-2-4 X 4RHT9| 20М245М 
4" Conduit, % to 74" Beam Thickness, Bottom Support | BG-20-U-2-4 . 4RHU7| 0М24 
onduit, % to 4” Beam Thickness, Side Support | BG-24-E-2-4  4RHU2| 24М245М 
onduit, % to 74 Beam Thickness, Bottom Support | В6-24-0-2- АВНИЗ! 4М24 
onduit, Ys to  Веат Thickness, Side Support | BG-32-E2-4 — 4RHU4| М245М 
onduit, Ve to Из Beam Thickness, Bottom Support г  —1] М24 
MT and Rigid Snap-Close Conduit Clips with Наттег-0п Universal Beam Fastener 
в Conduit, эле to 2 Beam Thickness |  B6G-6-U-5-8 . 4RHV1| 6M58 
onduit, 76 to 14" Beam Thickness | BG-6-U-2-4  4RHU9| 6М24 
?' and Уз Conduit, 75 to 74" Beam Thickness BG-8-12-U-2-4  4RHW 812M24 
2" and Уз Conduit, 74e to 72" Beam Thickness | BG-8-12-U-5-8 4RHWS8| 812M 
^' and 34" Conduit, 4e to 74" Beam Thickness “BG 812-0917 АНН Бара МЕ 3-12 АНН 8124812 
onduit, % to 74" Beam Thickness 
1" Conduit, 546 to 2. Беат Thickness B Te 58 aR 8 6058 
Bat Wing Conduit/Cable H Max e/Rod; 25 Ib. for Vertical Flange; 100 Ib. for Horizontal Flange 
Fits #12 Wire through V4 АТА BW2 4RJD3 4734 
4/2 t0. able Support | .. BW4 _  4RJDS| KX 


Yo" EMT Support BW-8 AR. D6 
4" EMT and 72" Rigid Conduit Support 
MT and %” Rigid Conduit Support 
4" EMT and 1" Rigid Conduit Support 
able Flange Clip Supports 
0.42 to 0.70" dia. Cable, Up to 3? Flange 
0.444 to 0. dia. Cable, 4e to 542" Flange 
0.444 to 0. dia. Cable, % to %2" Flange 
0.444 to 0. dia. Cable, 542 to 957" Flange 
0.500 to 0. dia. Cable, As to 957" Flange 
able Clips and Support Brackets 
-Run Clip for MC/AC (14/2 to 10/3) or % FMC, Cable Clip 
-Run Clip for MC/AC (14/2 to 10/3) or 3&" FMC, Cable Clip for T-Bar Ceilings 
-Run Clip for MC/AC (14/2 to 10/3) or Ye" FMC, Hammer On Cable Clip for Flanges % to 4 
Multiple onduit Mounting Plate Holds up to 3 Conduit Clips 
ared Edges Prevent Damage to the Cable Jacket 
Nonmetallic Cable Support Bracket, Secures Cable to Wood Studs 
onduit and MC/AC Cable Support Bracket, For 17" Deep Boxes, Attach Cable or % to 4" EM 
onduit and MC/AC Cable Support Bracket, For 27" Deep Boxes, Attach Cable or to V 
Nonmetallic Cable and FMC Support Bracket, Secures Up To 4" FMC to Metal or Wood Studs 
ombination Outlet Box and Conduit Mounting Bracket; Mounts 4" Square Box and 72" to 3 
ombination Support Bar with Center Hole 
ombination Support Bar with 74" Threaded Stud 
ombination ort Bar with Bat Wing 
ombination Support Bar with Hammer On Beam Clamp for Ys" to 4" Flange 
ombination Support Bar with Bat Wing 
ombination Support Bar For 1" Conduit Using Plain Center Hole for Screw or Threaded Rod 
Outlet Box Mounting Brackets 
elescoping Box Mounting Bracket, 11 to 18" Stud Spacing 


elesco Box Mounting Bracket, 157 to 26" Stud Spacing 
elescoping Box Mounting Bracket, 17 to 26" Stud Spacing 

ingle Box Mounting Bracket, 272" and tud Dept 

ingle Box Mounting Bracket, 217". 3%” and 4" Stud Dept! 
ingle Box Mounting Bracket, 2/2, 37", 57" апа 6" Stud Dept 


x, Supports 35 to 50 Pounds with a Single Brace 
x, Supports 70 to 90 Pounds with a Double Brace 
Box Support, Prevents Box from Pushing Away From Drywa 
Multiple Box Mounting Bracket, 16" Stud Spacing, Mounts up to 3 Outlet Boxes 
Multiple Box Mounting Bracket, 24" Stud Spacing, Mounts up to 4 Outlet Boxes 
Adjustable Far-Side Support Clip for Outlet Boxes, Suitable For 2%", 3%", and 4" Stud Dept 
Wiring Device Retainer, Adds Rigidity in Oversize Wall Openings 
-Bar Ceiling Box Mounting Bracket for 4" or 41/6” Boxes, 12 or 27" Deep, 50-6. Rating 
-Bar Ceiling Box Mounting Bracket, Adj. from to 8%" Height, b. Rating 
-Bar Ceiling Preassembled Fan Mounting Kit, 70-Ib. Rating 
Nail Protection Plate, Press On, Protects Electrical and Plumbing, For Metal or Wood Studs 
elf Tapping Screw, Mounts Boxes or Brackets to Metal Studs, Low Profile Head, Pkg. of 100 
ang, Mounting Plate for Class 2 Low Voltage Devices in 4 to 174" Drywal 
ixture Hanger, Side Mount, Supported from S-Hooks and Jack Chain, 50 Ib. Limit 
ixture Hanger, Top Mount, Supported from S-Hooks and Jack Chain, 50 Ib. Limit 
ectrical Box Hanger, Dual Height, Snaps Onto Ceiling T-Bar, Load Limit 20 Lbs., Pkg. of 10 
Box Support, Ideal For Supporting and Positioning 4” Square or 47/6” Electrical Boxes 
Bracket for 1 or 2 Gang Mud Rings, Mounts Plaster Rings for Low Volt App., 3.51" D 
Bracket for 1 or 2 Gang Mud Rings, Mounts Plaster Rings for Low Volt App., 3.89" D 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 7 
Conduit Support Details on page A1. E 


4RHG7 4RHH1 
4RHH2 
E:T-N 
B-Line series 
4RHK8 - 
4RHG9 AR 
nvent 
CADDY 
= = 
Conduit and Cable Clamps, Hangers, and Clips 
B-LINE BY EATON NVENT CADDY 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Model No. 
4RHNS KwikWire"—Adjustable Wire Rope System; Replaces Jack Chain or ATR for Suppo 
KwikWire™ Clamps For 8 or %16" Wire Rope | BKC200 . 4RHY3 | — — 
KwikWire" йв Wire Rope, 500-ft. Spool, 75-16. Rating When Used with BKC100 Clamps BKWO06 ARHY8 = = 
KwikWire" 942" Wire Rope, 500-ft. Spool, 150-Ib. Rating When Used with BKC100 or BKC150 Clamps BKW094 АВНҮ9 — == 
А KwikWire™ 14" Wire Rope, 500-ft. Spool, 250-Ib. Rating When Used with BKC150 or BKC200 Clamps | BKW125  4RHZi| — — 
е wikWire" 34e" Wire Rope, 250-ft. Spool, 640-Ib. Rating When Used with BKC200 Clamps BKW188 . 4RHZ2 = = 
5. KwikPak" Dispenser Box - Includes 100 Clamps (Мо. 4RHY1) and 500 pool (No. 4RHY8) b. Rating BKP1006 4RHY — = 
KwikPak” Dispenser Box - Includes 100 Clamps (No. 4RHY2) апа 500-ft. Spool (No. 4RHY9), 150-Ib. Rating BKP10094  4RHY6 = = 
D 4RHL7 KwikPak" Dispenser Box - Includes 50 Clamps (No. 4RHY3) and 250-ft. Spool (No. 4RHZ1), 250-Ib. Rating | BKP20125 4RHY7| - — 
wikWire" Wire Rope Cable Cutter | . BKCC — 4RHYA | — — 
| Acoustical T-Bar Ceiling Fasteners 
ь -Bar Support Clip, Allows for Independent Support of Fixtures, 65-Ib. Rating, Fits 146" T-Bar, Stud Size 14" x % BA 4RH D KXJ6 
Ü -Bar Support Clip, Allows for Independent Support of Fixtures, 65-Ib. Rating, Fits 74e" T-Bar, Stud Size V4" x 96 | ВА1-55  4RHHi| — — 
| -Bar Twist Fastener, Supports Electrical Boxes from 1716" T-Bar with 4" x 94" Stud, 50-Ib. Rating, Black Finis | BA-4-16  4RHH4 | 4016 KXJ9 
-Bar Twist Fastener, Supports Electrical Boxes from 116" T-Bar with #8 x %" Stud, 25-Ib. Rating, White Finis! BA-2-16-W —4RHH 4G8WH  2KXJ8 
Drop Wire Clip for #12 to #8 Wire Prevents Sway of Dedicated Electrical Drop Wire | ВАЗ1 _ 4RHH3| — — 
ы onduit T-Bar Clip Attaches 7 and %4" Conduit to T-Bar | BG-8-12-A6 4RHVA | — — 
Hurricane Clip Troffer Fastener Provides Positive Support for Troffers and Lay-In Light Fixtures | ВА15  — 4RH69| KXJ4 
Beam Clamps 
Hammer-On Beam Clamp, Provides 74-20 Thread to Hang Electrical Boxes, 75-Ib. Rating, %" to 74 Flange | BU--4 48/06) М24 KWY 
Hammer-On Beam Clamp, Provides 74-20 Thread to Hang Electrical Boxes, %6 to lange | В0-5-8 4RJC8 | М58 KWY9 
Hammer-On Beam Clamp, Provides ў" Stud to Hang Electrical Boxes, 100-6. Rating, % to Ў" Flange | BU-2-4-S 48/07! M24 KWY8 
Hammer-On Beam Clamp, Provides 4" Stud to Hang Electrical Boxes, 46 to 4" Flange | BU-5-8-8 48/00) M58 KW 
| tandard Beam Clamp . Rating, Up to lange | .— BC1 X 4RHK8 | B KWY 
| tandard Beam Clamp b. Rating, Up to ange witl and “4° Conduit Clip | BG-8-12-C2  4RHV7 | BC812V KWY 
Hammer-On Flange Beam Fastener, Provides 71" Hole to Hang Chain, Drop Wire, S-Hooks, Etc., 4e to 4" Flange |  BE-1-2 . 4RHR6 | H4 KWY 
4RHR5 Hammer-On Beam Fastener, Provides 14" Hole to Hang Chain, Drop Wire, S-Hooks, Etc. lange | BE2-4 АВНВ7 | 
Hammer-On eam Fastener, Provides 1⁄4" Hole to Hang Chain, Drop Wire, S-Hooks, Etc. 
Hammer-On Flange Beam Fastener, Provides %" Hole to Hang Chain, Drop Wire, S-Hooks, Etc. 
| ron, % in to 54s in Jaw Opening, For Use With % in Threaded Rod, 250 Ib Load Rating 
F Wall Mount Cable Hooks, 30-1р. Rating 
4 Ул" Cable Hoo 
1ле" Cable Hook 
able Ноо! 
4" Cable Hook 
4RHH8 able Hook/Beam Clamp Assemblies, 30-Ib. Rating 


Уз Hook, Up to 2” Flange Thickness 
лв" Hook, Up to lange Thickness 
2" Hook, Up to 12" Flange Thickness 
4" Hook, Up to 2" Flange Thickness 


able Hook To Wire/Rod Assemblies, 30-Ib. Rating 
4" Hook, #12 Wire to 4" Rod 

ле" Hook, #12 Wire to 4" Rod 

Hoo! #12 Wire to 14" Rod 


able Hook/Hammer-On Beam Clamp Assemblies, 30-Ib. Rating 

4RHJ1 4" Hook, 7 to 14" Flange Thickness 

Hook, Ys" to М" Flange Thickness 
Hook, % to 4" Flange Thickness 

ok, %" to 74" Flange Thickness 
jook/Angle Bracket Assemblies, 30-Ib. Rating 
Ул Hook to 14" Threaded Rod 

^e Hook to 1⁄4 Threaded Rod 

Hook to 4" Threaded Rod 
4" Hook to 4" Threadet 
Angle Bracket Hanger, 
able and Conduit Brackets 

able Bracket, Fits 0.430 to 0.560" MC/AC Cable up to 4 Runs, 50-Ib. Rating 
able Bracket, Fits 0.430 to 0.560" MC/AC Cable up to 9 Runs, 50-Ib. Rating 
taple-Lok Cable Support, Fits up to 2 OD Cable 


T 


4RHJ3 . Rating, Supports up to 3 Cable Hooks per Side 


able Bracket, Fits 14/2 to 10/3 AWG Cable, Supports Horizontal Runs Of MC/AC/FMC Cable Through Metal Studs 459 KX 
AN ow Voltage Cover Plate Mounting Brackets—Replace Electrical Box In Class 2, Low Voltage Outlets 
чах ingle-Gang Old Work Support Bracket MP1 2KXD4 
” ingle-Gang Old Work Support Bracket, Plastic Design MPTP KXD 
j 7 ingle-Gang New Work Support Bracket MP1 2KXB2 
£ L / -Gang Old Work Support Bracket with Screws МР KXD6 
а ВгіШе Rings 
даны “7 / 4' Bridle Ring, #10-24 Thread, 50-Ib. Rating BR KXH4 
д" Bridle Ring, #10-24 Thread . Rating BRT20 2КХН 
A" Bridle Ring, 7" Thread, 50-Ib. Rating 4BRT20  2KXH6 
/ 4RJA3 dle Ring, #10-24 Thread, . Rating BR KXH 
die Ring, 74 Thread, 50-і ating 4BR KXH9 
: 4" Bridle Ring, 4" Thread, 50-Ib. Rating 4BRT64  2KX 
dle Ring, 74" Lag Screw for Wood Beams, 50-Ib. Rating = = 
Bridle Ring, 72" Lag Screw for Wood Beams, 50-Ib. Rating BRT32WS 2KX 
Miscellaneous 
ange Clip to Support Wire, Rod, S-Hooks, or Bolting Straps, “в to 4" Vertical Flange, 160-Ib. Rating KW 
ange Clip to Support Wire, Rod, S-Hooks, or Bolting Straps, 46 to 4" Z-Purlin Flange, 160-Ib. Rating KW 
Angle Bracket Attachment, Attaches #8 Wire or 14" Plain Rod to Ceiling, 160-Ib. Rating KW 
4nHzz —Angle Bracket Attac ment, Attaches 14" ATR or Stud to Ceiling, 160-Ib. Rating KWZ4 
Rod Attachment with Hammer-On Beam Clamp, Y& to 7%" Flange b. Rating, Attaches 4" ATR or Stud В 41104 KWX 
Rod Attachment with Hammer-On Beam Clamp, 75 to 4" Flange, 160-Ib. Rating, Attaches %” ATR or Stud 6 — — 
Metal Stud Grommet, Provides 360° Protection, Universal Design Fits All Factory Punched Metal Stud Holes R KXC6 
onduit and Cable Antirattle Support for FM MT or ENT Conduit Size up to 1" Dia. 8 KXC9 
Angle Bracket, 0.281 Dia. Holes, 25-Ib. Rating RHX8 AB KX 
4RHW1 ignal Reference Grid Wire Clamp, Attaches #8 to #4 AWG Stranded Wire їо % to 1" Round or Square Computer Floor Posts R R KX 
able to Drop Wire Hanger, Fits 0.375 to 0.706" MC/AC Cable, 34" FMC, or У" EMT, 20-Ib. Rating г = В KWU 
onduit Angle Bracket, Supports Horizontal Runs of 72 ог 34^ EMT/Rigid/ENT Conduit Through Metal Studs BG-8-12-H7  4RHW = = 
Hook, # auge, 29-Ib. Rating; For Support of Lighting, Speakers and Other Fixtures BH10 ARHX KXK4 
ack Chain, 7 ingle, 100-ft., 29-16. Rating; For Support of Lighting, Speakers and Other Fixtures | . BH9  5GARÜ| — — 
ixture Hanger, Side Mount, For Use With: Jack Chain, S-Hooks, and Fluorescent Fixtures; 29-Ib. Rating | . BHi5  4RHX2 | — — 
ixture Hanger, Top Mount, For Use With: Jack Chain, S-Hooks, and Fluorescent Fixtures; 29-10. Rating BH16 4RHX3 = E 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Conduit Support 


Two-Hole Conduit 
Strap Clamps 


Screw-On Conduit 


One-Hole Conduit & Cable Hangers 
Strap Clamps 


Conduit Clamps 


Nail Straps 


Split-Ring Conduit g Right Angle 
Hanger Clamps Conduit-to- 
Beam Clamps Я 
А Са Calbrite 
Conduit Support MSS uus Ы» 
ye p 1" 1и" we 2" 2y" 3" 4" 
Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Compatible Conduit Type Material Brand No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
One-Hole Conduit & Pipe Strap Clamps 
IMC, RMC Steel Raco 206F24 206F25 206F26 206F27 206F28 206F30 = = = 
EMT Steel Raco 206F89 206F90 206F91 206F92 206F93 206F94 = = = 
IMC Stainless Steel Calbrite 36HX46 | 36HX47 | 36HX48 | 36HX49 | 36HX50 | 36HX51 36HX52 | 36HX53 | 36HX55 
EMT Stainless Steel Calbrite 36HX56 | 36HX57 | 36HX58 | 36HX59 | 36HX60 | 36HX61 == — = 
Two-Hole Conduit & Pipe Strap Clamps 
EMT Steel Raco 206F95 206F96 206F97 206F98 206F99 206G01 — == = 
IMC, RMC Steel Raco 206025 206026 206027 206028 206629 206630 — ET = 
IMC Stainless Steel Calbrite 36HX62 | 36HX63 | 36HX64 | 36HX65 | 36HX66 | 36HX67 | 36HX68 | 36HX69 | 36HX70 
Conduit & Pipe Clamps 
IMC, Rigid, RMC ron Raco 206F14 206F15 206F16 206F17 206637 206Е19 206053 206Ғ21 206Ғ23 
Screw-On Conduit & Cable Hangers 
EMT, IMC, RMC Steel Raco 55YF19 55YF20 55YF21 = 55YF23 55YF24 = == = 
IMC Stainless Steel Calbrite 36HX14 | 36HX15 | 36HX16 | 36HX17 | 36HX18 | 36HX19 | 36HX20 | 36HX21 36HX22 
EMT, ENT Stainless Steel Calbrite 36HX23 | 36HX24 | 36HX25 | 36HX26 | 36HX27 | 36HX28 = = = 
Split-Ring Conduit Hanger Clamps 
IMC, RMC Stainless Steel Calbrite 36HX29 | 36HX30 | 36HX31 36HX32 | 36HX33 | 36HX34 | 36HX35 | 36HX36 | 36HX37 
Right Angle Conduit-to-Beam Clamps 
EMT, IMC, PVC, RMC 316 Stainless Steel Calbrite 36HW97 | 36HW98 | 36HW99 | 36HX01 36HX02 | 36HX03 | 36HX04 | 36HX05 | 36HX06 
Nail Straps 
EMT я Steel Raco 206634 | 206635 206636 Б = == — = == 
Beam Clamps Superstrut Colore — 


Beam clamps suspend threaded rod from a metal beam, steel girder, or strut 
channel. The rod can then connect to conduit or a pipe hanger to support 
conduit runs. 


20LA60 


Thread Load Jaw Item 5 
Size Capacity Opening Material Brand No. 
И'-20 250 Ib 1946 in Iron Superstrut 20LA58 
34e'-18 500 Ib 7 in Iron Superstrut 20LA59 
96-18 150 Ib 1 952 in 316 Stainless Steel Calbrite 36HX91 
38-16 750 Ib 1in Iron Superstrut 20LA60 
үУ-13 750 Ib 1 іп 316 Stainless Steel Calbrite 36HX92 
38-11 1,100 Ib 1376 in 316 Stainless Steel Calbrite 36HX93 
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BP LEANTEX 
WU PVC Conduit 
Female Adapter and Fittings 


Expansion 
Coupling 


4FXZ3 : . 
i 4 4ҒҮАЗ Rust- and corrosion-resistant 
Conduit Body Conduit Body Conduit Bod Conduit Bod h Bru. ee oon) to Detail Beled end 
onduit Body onduit Body onduit Body onduit Body— \ chedule ers А 
Tee—Type Т 90°—Туре ІВ Straight—Type С Туре Е : \ во Elbow Climinates the need for special 
4FYL5 4FYNS 4FYP5 4ЕҮН5 \ 4rvHe Coupling. May be used in under- 


ground applications. Schedule 40 
Р сап be used іп walls, floors, and 
ceilings under NEC Article 352. 
Schedule 80 is for above-ground 


че <2 - 


ошый | ) апа entrance applications. 
4FXY3 “Ne - Schedule 40 and Schedule 80 
Entrance conform to UL 651; Fed. and Mil. 
Male Adapter Box Adapter Insulated Bushing Service Cap Schedule 40 Elbow Spec. compliant 
4FYC3 4FYD3 4FYK8 4FYU9 4FYE3 
% in 3A in 1in 14 in 1 %іп 2 in 2 in З in 4in 
Description Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
Conduit Outlet Body Gi А 5 
ype LL 4WMF1 | 4WMF2 | 4AWMF3 | 4WMF4 — — — — — 
Type LR 4WMF5 | 4WMF6 | 4AWMF7 | 4AWMF8 — — — — — 
ype T 4FYL5 4FYL6 4FYL7 4FYL8 4FYL9 | 4FYNi 4FYN2 | 4FYN3 | 4FYN4 
Туре LB 4ҒҮМ5 4ҒҮМб 4FYN7 4FYN8 4ҒҮМ9 AFYP1 AFYP2 4FYP3 4ҒҮР4 
үре С 4FYP5 | 4FYP6 | 4FYP7 | 4FYP8 | 4FYP9 | 4FYR1 4FYR2 | 4FYR3 | 4FYR4 
ype E 4ҒҮҺ5 4FYR6 4FYR7 4FYR8 4FYR9 4FYT1 4ҒҮТ2 4ҒҮТЗ 4FYT4 
m — 4ҒҮТ5 AFYT6 4FYT7 4FYT8 4ҒҮТ9 4FYU1 4FYU2 4FYU3 
-Hole = 
А. зепейше 80 Couplings and Adapters, For Use With Schedule 40 PVC Conduit : 
2 Conduit Conduit Coupling — 4ҒХҮ4 4ҒХҮ5 AFXY6 AFXY7 AFXY8 AFXY9 4FXZ1 4FXZ2 
4EUC5 Expansion Conduit Coupling 4FXZ3 4FXZ4 4FXZ5 4FXZ6 4FXZ7 4FXZ8 4FXZ9 4ҒҮЛІ 4ҒҮА2 
hreaded Conduit Adapter AFYA3 AFYA4 4FYC5 4ҒҮАв 4FYC7 ДҒҮА8 4FYC9 4ҒҮСІ 4ҒҮ02 
Threaded Conduit Adapter 4FYC3 4FYC4 4ҒҮА5 4FYC6 4ҒҮАТ 4FYC8 4ҒҮА9 — 4FYC2 
hreaded Conduit Adapter — -- -- — — — — 4FYD1 — 
Conduit Adapter 4FYD3 | 4FYD4 | 4FYD5 | 4FYD6 | 4FYD7 | 4FYD8 | 4FYD9 | 4FYEi 4FYE2 
Bushing for PVC Conduit AFYK8 4ҒҮК9 AFYL1 4FYL2 4FYL3 4FYLA — — — 
Service Entrance Caps for PVC Conduit — — — — 4FYUS 4FYV1 4FYV2 4FYV3 — 
Offset Threaded Conduit Adapter — — — 4FYV4 — 4FYV5 — — — 
Couplings and Adapters, For Use With Schedule 40 PVC Conduit, Schedule 80 PVC Conduit 
Conduit Coupling 4ҒХҮЗ — — — — — — — — 
Schedule 40 Elbow, For Use With Schedule 40 PVC Conduit 
Conduit Conduit Elbow, 90 Degrees 4ҒҮЕЗ 4ҒҮЕ4 AFYES AFYE6 4FYE7 ДҒҮЕ8 4FYG4 AFYF1 AFYF2 
AEUA5 Conduit Elbow, 90 Degrees — — — — — 4FYG3 4FYE9 4FYG8 — 
Conduit Elbow, 45 Degrees 4FYF3 AFYF4 4ҒҮҒ5 AFYF6 4FYF7 4FYF8 4ҒҮҒ9 4FYG1 4FYG2 
Conduit Elbow, 90 Degrees — — — — — 4ҒҮб6 4FYG7 4FYG5 — 
Reducing Elbow, For Use With Schedule 80 PVC Conduit E 
Е Conduit Elbow, 90 Degrees 4FYG9 4FYH1 4ҒҮН2 4ҒҮНЗ 4ҒҮН4 4ҒҮН5 4FYH6 4FYH7 A4FYH8 
Bushing Conduit Elbow, 45 Degrees 4FYH9 4FYJ1 4FYJ2 ДҒҮЈЗ 4FYJA AFYJ5 4FYJ6 4FYJ7 AFYJ8 
4FYJ9 Pull Elbow р 
Type LB AFYV8 4ҒҮУ9 -- — — — — — — 
PVC Conduit 
10 ft, Schedule 80 4EUC5 4EUC6 4EUC7 4EUC8 4EUC9 4EUD1 4EUD2 4EUD3 4EUD4 
10 ft, Schedule 40 4EUAS 4EUA6 4EUA7 4EUA8 UM 4EUC1 4EUC2 4EUC3 4EUC4 
5 a Óimx 1in"x 114 in" 11^ іп" х іп" х 2% in" PEERS omer 
Reducer, For Use With Schedule 40 PVC Conduit | ,, |, 34 in lim іліп 1%іп x2in 3in"x2in 4in"x3in 
Reducing Bushings — — 4FYJ9 4ҒҮКІ 4ҒҮК2 4FYK3 4FYK4 4ҒҮК5 4FYK6 4FYK7 
Weatherproof Electrical Box % іп 34 in 1in 
1-Gang, FSE 4FYW1 4FYW2 4FYW3 B 
1-Gang, FSC 4FYW7 4FYW8 ДЕҮ\\ЇӨ \ 
1-Gang, FSS 4FYX4 4ҒҮХ5 4FYX6 
1-Gang, FSCC 4FYY1 4ҒҮҮ2 4ҒҮҮЗ 
P Gang FSC АХ AF 1). 
" -Gang, 
PE 4 Round -Gang FSS 4FYX7 | AFYX8 | AFYXO 
4FYW1 4FYY7 2-Gang, FSCC 4FYY4 | 4FYY5 | 4FYY6 
Weatherproof Junction Box 
4 in Round Junction Box — AFYY7 — 


2-Gang Ceiling Box w/ 4FZC9 4" Square Shallow 
4FZA8 Nails & Ground Box w/Nails 
4FZC6 А 4FZC1 
—_ Item 
Item Description No. 
Description No. Standard Covers 
Specialty Boxes 2 Gang, Blank 4FZD8 
eiling Box, w/Nails, 18 cu. in. 4FZC5 “ 2 Gang, 1 Device Plaster Ring, 72” Raised 4FZD9 
Ceiling Box w/Nails and Ground, 18 cu. in. 4FZC6 7 2 Gang, 2 Device Plaster Ring, 7" Raised 4FZE1 
Ceiling Box, w/Nails, 20 cu. in. 4FZ2C7 * 4%" Round, Blank 4FZD7 
Item Ceiling Box w/Nails and Ground, 20 cu. in. АЕ7С68 * Floor Box Cover, Duplex, Bronze 4FYV7 
Description No. Old Work, 18 cu. in. ПШ? ^ Weatherproof Covers 
Sheathed Cable Boxes Old Work w/Ground, 18 cu. in. 4FZD6 * 1 Gang, Blank 4FYY8 
1 Gang, Red Fire Alarm w/Nails, 20 cu. in. 4FZE3 * Bar Hanger, 20 cu. in. 4FZC9 “ 1 Gang, GFCI Receptacle 4FYZ4 
2 Gang, w/Nails, 32 cu. in. 4FZA4 Bar Hanger w/Ground, 20 cu. in. 4FZDi * 1 Gang, Duplex Receptacle 4FYZ3 
3 Gang, w/Nails, 44 cu. in. 4FZA5 3% Round Fire Alarm (Red), 20 cu. in. 4FZE2 * 1 Gang, Switch 4FYZ5 
4 Gang, w/Nails, 55 cu. in. 4FZA6 1 Gang w/Bracket, 20 cu. in. 4FZA7 1 Gang, Switch w/Lever 4WMF9 
2 Gang, w/Nails and Bracket, 48 cu. in. 4FZA8 4 Sq. Shallow Box w/Nails, 18 cu. in. 4FZC1 2 Gang, Blank 4FYY9 
3 Gang, w/Nails and Bracket, 74 cu. in. 4FZA9 4 Sq. Shallow Box w/Nails, 32 cu. in. 4FZC2 2 Gang, GFCI and Toggle 4FYZ1 
Surface-Mounted Junction Boxes Flanged Shallow Box, Old Work, 8 cu. in. 4FZC3 2 Gang, Duplex and Toggle Switch 4ҒҮ72 
4L x 4W x 4H" 4FYU5 Bracketed Shallow Box, 8 cu. in. 4FZC4 2 Gang, Double Duplex Receptacle 4ҒҮ76 
6L x 6W x 4H" 4FYU6 1 Gang Old Work, 14 cu. in. 4FZD2 2 Gang, Switch w/Levers 4WMG1 
8L x 8W x 4H" 4FYU7 1 Gang Old Work, 21 cu. in. 4FZD3 Primer and Cement 
12L x 12W x 6H" 4FYU8 2 Gang Old Work, 25 cu. in. 4FZD4 1 Pt. PVC Conduit Primer and Cleaner 4FYZ8 
* Polycarbonate. Floor Box Base, Round w/4 Hubs 4FYV6 1 Pt. PVC Conduit Cement (Low VOC) 4FYZ7 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Liquid Tight Conduit 


Series 160 Series 6000 


Liquid-Tight Flexible Conduit 


Built for a variety of SERIES 6500 936У95 4JC63 
applications ranging from Designed for use in wet, Flexible | %in | ш | %in | 1in | 1#ш | 1%in | 2in |2%in| 3in | ап 
computer room floors to dry, or oily locations Flexible Conduit Conduit Пет tom nem Item Item Item Item Item | Item | Item 
high-temperature areas А Nominal Length Color No. No. No. No. No. No. No. 
На 22227 
| ас! == — = кч 
SERIES 160 nonmetallic raceway Series 6000, Rigid PVC Core, -2 to 176°, Flame Retardant PVC Jacket 
Built with a circular cross 107 Power, control, and Gray | 4JC62 |41663 41064 |41065 [3FLH5 | —  |3FLH6 = 
nus communications cables ‘0 ft Gray _|1YPF7_|1YPF8 | 1YPF9  iYPGi = 3FL | — == p БЕ 
section with a smooth, SH г Series 6100, Hot Dipped Galvanized Steel Core, -22° to 165*F, Flame Retardant PVC Jacket 
corrugated flame-resis- where repetitive motion 25 ft Gray — |3FLC5 — [3ЕС9 |3FLD2 | — = == = 
i i and constant flexing is 50 ft Gray 4JC58 41659 41660 41661 3FLD4 — 3FLD5 = = = 
tant polyvinyl chloride N : 100 Gray 5YH68 5YH69 БҮН70  |5YH71 — — 16R059 = =|= 
(PVC) inner surface required. Ideal for appli- 150 Gray = = — 168058 — = ЕСЕ ПЕСЕН = 
and integral reinforc- cations where abrasion E ПЕГЕН БЕ. ЖИН ЕЕ. а — — = = === 
ing member within the and physical abuse may Бөлен au Hot ШЙ alvanized Steel ae to 140°F, Flame Retardant it PVC Jacket 
conduit wall. Used to help ош. Берн) Баш Hot төргі d Galvanized m num WEE Flame Retardant PVC Jacket RT SEVERI 
А I m me nm ЕЧ - 
protect insulated wirein SERIES 6750 25 Bed — — M6R020 168023 ^ — = = = гате атлар STAN 
assemblies or consoles Designed for use where 25 Green = 168020 168032 = = = = = 
of electrical apparatus. limiting smoke and toxic 25 Orange | — 168047 168050 | — = = = =_г= = 
SERIES 6000 materials of combustion 20 pet = 198021 198021 == = = = === 
Designed for use in wet, 276 important consider- 50 Yellow | — 168038 168042 | — = = = = == 
d ilv locati ations. They can also be 50 ft Orange — 168048 168051 — — — — — — — 
гу, or olly locations as a d outd t -A0*F 50 ft Gra iYPF5 |21274 2W280 | — 3FKV6 = 3FKV7 = = [= 
flame-resistant, nonme- e ou ‘a - Я 100 ft Де — 168022 168025 — = = = = == 
; and is sunlight-resistant. 100 ft reen — 168031 168034 - - = = = = = 
к e for power, 9 100% 7% low | -- [168040 168043: — - - - =a 
control, and communica- 100 ft range 168040 168052 | — = = = = БЕН = 
ti bl SERIES 6800 100 ft Gray —|1YPF6 |5ҮН56 |5YH57 | — — = 168057 | — | — | — 
lons cables. Designed for use where 150 i Gray ar r oe 168058 | — == = үр = = 
: Е тау = = = a 
SERIES 6100 operation at a high . Series 6400, Hot Dipped Galvanized Steel Core, -30° to 176°F, Flame Retardant PVC Jacket 
Designed for use in temperature is required. 25 ft Blue — 3FKW2 |3FKW6 | 3FKX1 | 3FKX5 — —  |3ҒКҮ2 | 3FKY3 | 3FKY4 
Jr 99 50 ft Blue SERT 3FKW7 |3FKX2 |3FKX6 3FKX9 | —  |3FKYi 
specific applications Feature Extreme 100 t Blue 3FKW4 .|3FKW8 |3FKX3 |3FKX7 | — = = == = 
where Underwriters Temperature jacket that 400 ft Blue - ЗЕКХ8 — — — = = = 
: is halogen-free 500 ft Blue — ЗЕКМІ5 —3FKWS |3FKM4 | — = = = == 
Laboratories (UL) or other р Series EI Dual ари of PVC with Nylon Braid Core, -2° to D Eram Retardant PVC EL 
range — — — — 
agency approvals are not SERIES 6900 100 Orange | — |3FLLS |3FLLA АҮРб5 | — YPS | — = Е 
required, but flexibility is. YL Listed product is Series 6750, Hot Dipped нана Steel Core, -40° to 176°Е, Flame Retardant, Low 
Я К Smoke and Toxicity Generation Thermoplastic Polyurethane жишш 
SERIES 6200 designed for use in sena Black — МБ шесі == = =|= = 
Қ P eries 6750, Hot Dipped Galvanized Steel Core, -40* to 176°F, Flame Retardant acket 
Designed for use in wet, raceway areas exposed 25 fi Black = --  |16Р980 |16Р983 | — = = [= [= 
dry, or oily locationsas 10 extreme temperatures. - 5 Bak = — 2ш! : юш! : = нн == == 
> ас — == == == жаға 
a flame-resistant, galva- SERIES SZ Series 6800, Hot Dipped Galvanized Steel Core, -76° to 302°F, Special Thermoplastic Elastomer Jacket 
nized steel core raceway ^ Designed for use as a 50 Black — 188008  16RU03 16802  1ORDIS 15818 16817 1689 === 
ас! = == = 
bi Magis 2 lpi e raceway: for NSF 163 Series 6900; Hot Dipped Galvanized Steel n Ц т Е Flame Retardant PVC Jacket ла = m" = 
communications cables. Component Special 25 Gray — |3FKYS |3FKY9 | 3FKZ4 · | ЗЕМО5 | 3FLA2 | 3FLA3 | 3FKZ8 
SEMES e200 Pupsse Food Equipment Оу 19 PS EA Gg айн - a 
Offered in Data Comm and Devices, meat 400 ft Gray — — 138007 | — = = === 
blue and designed for packing, restaurants, . 500 Gray ЗЕКҮВ 3FKZ3 —3FNDA | — = = = 
ue esigned то food : It Series SZ, Corrosion Resistant Plated Steel Core, -30° to 176°F, FDA Splash Zone Approved PVC Jacket 
use as a raceway for ood processing, poultry 50 ft White — |6EXWU3 |6XWU6 |6XWU9 6Х\\Х2 |6XWX6 |6XWX5 БУХ, | — | — | — 
trol, and packing, and pharma- 100 ft White — |6XWU4 6XWU7 |6XWX0 |6XWX3 | — — - EIE 
power, control, an tical faciliti 400 White — — — |6ХМХА | — = - = = [= 
communication cables. ceutical tacilities. 500 White 6ХИІШ5 |6XWU8 |6XWXi | — = = = Em == [== 


Right Angle 6RUM5 T. 
KILLARK. 2LKU9 | 
Another Hubbell Electrical Products Brand 
Р. К" 
Appleton Group € ж "5 i 
Pulling Elbows, Conduit — 
Clamps and Outlet Boxes awo ню 1 E 
Hazardous location items are Class |, Div. 1 and 2, Groups C (capped elbows di 
only), and D. Class Il, Div. 1 and 2, Groups E, F, G. Class Ill. UL Recognized. М7 
Note: 3" and 3%" conduit clamps are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). On «аы > 
Grainger.com®, search for “killark conduit clamps". Other sizes are available on Grainger.com®. 
D зд" 1" ти" qw 2" ти" 1и" 
Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Description No. No. No. No. No. No. No. No. 
Hubbell Killark 
Right Angle Conduit Clamp 2LKU9 | 2LKV1 | 2LKV2 | 2LKV3 | 2LKV4 | 2LKV5 — 
Parallel Conduit Clamp 2LKW9 | 2LKX1 | 2LKX2 | 2LKX3 | 2LKX4 | 2LKX5 — — 
Appleton Electric 
Pulling Elbow ELBD 6RUKS | GRUK7 | 6RUH9 = — 6RUJ5 | 6RUJ1 | 6RUJS 
Capped Elbow - Haz Loc ELBY 6RUL3 | GRULS | 6RUK9 — — GRUL1 — 
Conduit Outlet Body T 6RUM5 | 6RUMG — — — — 
Conduit Outlet Body C 6RUL7 | GRUL8 — — — — — — 
Conduit Outlet Body LB 6RUL9 |6RUMO | — — — — — — 
Conduit Outlet Body LL 6RUMT — — — — — — — 
Conduit Outlet Body LR 6RUM3 | 6RUM4| — — — — — — 
Conduit Outlet Body TB 6RUM7 |6RUM8| — — — — — — 


Appleton Group Sheth ES --- 


10R078 


KILLARK. 


Another Hubbell Electrical Products Brand 


Hazardous Locat 


Flexible Couplings 


= Bronze with Brass Core 


2MY90 


Class 1, Div. 1 and 2, Groups A, B, C, D; Class Il, Div. 
1 and 2, Groups E, F, G. Class Ill. 


Note: other sizes and 


Flex 
Length 


Brand 


Mfr. 
Model 


ve 
Item 
No. 


1 Removable Union, 1 Removable Male Nipple 


6in 
12 in 
12 in 
18 in 
18 in 


Appleton E 
Appleton E 
Hubbell K 
Appleton E 
Hubbell K 
24in Hubbell K 
36 in ^ Appleton E 
2 Removable Male N 
18in Appleton E 


ectric 
ectric 
illark 
есігіс 
illark 
illark 
ectric 
ipples 
ectric 


EXLK 

ECFUF 
EXLK 
ECFUF 
ECFUF 
EXLK 


EXGJH 
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10R088 
10R078 
2МҮ90 
108080 
2МҮ91 

2МҮ92 

108086 


10Р996 


lengths are available on Grainger.com®. 


м" 
Нет 
Мо. 


10R102 
10R091 
2MY93 
10R093 
2МҮ94 
2МҮ95 
108099 


108010 


1" 
Нет 
No. 


10R114 
10R105 


10R107 


10R113 
10R023 
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Flexible PVC Conduit and Fittings T 


Fused PVC materials form a rugged and tough, but flexible, conduit with no metal core. 
Nonconductive, lightweight, nonmetallic materials provide corrosion resistance. Conduit 
cuts easily and cleanly and resists crushing and crimping. Suitable for all standard- 
duty applications. Liquid-tight for inside or outside use. UL Listed (PolyTuff® II is UL 
Recognized), CSA Certified, NEC Article 351-B. 


6D090 ЕЕ V 3 1" 1м" 1" 2" 
6D074 Item Item Item Item Item Item Item 
Description No. No. No. No. No. No. No. 
К-т. Gray PolyTuff® | Conduit, Type В, Nonmetallic, Flexible 
- Conduit, 100 ft. 3&' to 14", 50 ft. 12" and 2" 60074 | 60075 60076 | 60077 | 2AXJ5 2AXJ6 2AXJ7 
Straight Connectors 60089 | 60090 | 6D091 | 6D092 | 21VF90 21/Ғ92 21VF94 
Py ч. 90° Connectors 2DPG3 | 2DPG5 | 2DPG7 | 2DPG9 | 2DPH2 — — 
<, “е Swivellok" Fittings, Straight to 90% 34015 | 60097 | 60098 | 60099 — — — 
ө Flexible Conduit Kits, Includes 6-Ft. = 6D267 | 6D268 = = тез = 
: ans Ф Conduit and 2 Swivel Connectors 
чч Black PolyTuff® Il Conduit, Nonmetallic, Extra Flexible 
== Conduit, 100 ft. 3&' to 114", 50 ft. 1%" and 2" 60082 | 60083 | 60084 | 60085 | 2AXJ2 2AXJ3 2AXJA 
6D267 Straight Connectors 60101 60102 | 60103 | 6D104 | 21VF89 21/Ғ91 21VF93 
90° Connectors 2DPG2 | 2DPG4 | 2DPG6 | 2DPG8 | 2DPH1 — — 
Swivellok" Fittings, Straight to 90° 3JC16 | 60109 | 60110 | 60111 — = = 
— 
em 
3LL22 
b 
52AU69 
Th CB | И 
Fr А А sags omaséBetts е | 
Liquid-Tight Cond uit Fittings A Member of the ABB Group RA CO (elevare) Appleton Group Wiring Device-Kellems 
¥% in Ye in Зд in Tin 1%in 1%in 2in 3in 4in 
Connection External Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Orientation Material Insulated Grounding Lug Brand No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
45* Hazardous Location Liquid-Tight Conduit Fittings 
45° ron, Stee No No Raco 4A234 4A235 4A236 4A237 3LK80 3LK81 3LK82 = = 
45° ron, Stee Yes No Raco 3LL14 3LL15 3LL16 3LL17 3LL18 3LL19 3LL20 = — 
45? Thermoplastic Yes No Thomas & Betts | 4NPF2 — — — — 4NPF7 4NPF8 — — 
90* Hazardous Location Liquid-Tight Conduit Fittings 
90* ron, Steel No No Raco 6X921 6X773 6X774 6X775 3LK83 3LK84 3LK85 52AX36 = 
90° ron, Stee No No Thomas & Betts = = = = 2DDR6 = = = = 
90° ron, Stee Yes No Raco 3LL21 3LL22 3LL24 3LL26 3LL28 3LL29 3LL31 3LL34 3LL35 
90° Thermoplastic Yes No Thomas & Betts — — — — 4NPG4 4NPG5 4NPG6 — — 
Adjustable Angle Plastic Liquid-Tight Conduit Fittings 
0° to 90° Nylon No No Raco 52AX99 | S2AW94 | S2AW99 | 52AX19 = = = = = 
Grounding Lug Hazardous Location Liquid-Tight Conduit Fittings 
90° ron, Steel Yes Yes Raco 52AX37 31123 31125 31127 52АХ38 | 52AX39 — — = 
Straight ron, Steel Yes Yes Raco 52AX30 4JC45 4J646 52AX32 — 4JC47 41648 — — 
Straight Steel Yes Yes Thomas & Betts — — — — 20014 — — — — 
Liquid-Tight Conduit Fittings with Strain Relief 
45° Stee Yes No Hubbell = 6D209 6D210 == 2DDW5 = 2DDW7 = — 
90° Stee No No Hubbell — — 6D225 6D226 6D227 6D228 = — = 
90° Steel Yes No Hubbel 6D202 6D203 6D204 6D205 6D206 2DDV9 = 2DDW2 == 
Straight Steel No No Hubbel — SJMLS 5JML6 5JML7 == 60223 = — — 
Straight Steel No No Hubbel — 6D219 6D220 — — — — — — 
Straight Stee Yes No Hubbel 66113 60114 60115 6116 6D196 6D197 6D198 2DDV7 — 
Straight Steel Yes No Hubbel — — — — — — — 2DDV8 — 
Plastic Liquid-Tight Conduit Fittings _ 
Straight Nylon No No Raco 52AX05 | 52AW91 — 52AX08 == 52АҮ01 52АХ16 — — 
Straight Nylon No No Hubbel — 49YK27 | 49YK28 — — — — — — 
Straight Nylon Yes No Bell — — 35U148 — — — — — — 
Straight Hazardous Location Liquid-Tight Conduit Fittings 
Straight Aluminum No No Appleton Electric — — — — — 340548 340550 — — 
Straight Aluminum No No Hubbell Killark — 497Х76 | 497Х78 | 49ZX77 | 49ZX79 = — — — 
Straight Iron, Steel No No Raco 6X920 6X770 6X771 6X772 3LK74 3LK75 3LK76 3LK78 52AX40 
Straight Iron, Steel No No Thomas & Betts — — — — — — — 2DDP2 — 
Straight Iron, Steel Yes No Raco 31104 31105 31106 31107 31108 31109 31110 31112 3LL13 
Straight Nickel Plated Brass No No Appleton Electric — 10F982 | 10G019 | 34D552 | 34D553 | 34D554 | 34D555 — — 
Straight Nickel Plated Brass No No Appleton Electric = = 34D551 — — — 34D556 = = 
Straight Steel Yes No Thomas & Betts — — — — — — — 2FLE4 2FLE5 
Straight Thermoplastic Yes No Thomas & Betts = — — — 4NPE8 — E = — 
Tight Sealing Washers 
m M = = Thomas & Betts} 2DDT2 | — = = = = = = = 
= Steel/Neoprene — — Raco — 52AU69 | 52AU88 | 52AV11 52AV46 | 52AV59 | 52AV58 — — 
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ELECTRICAL 
Cable & Cable Connectors 


Conductor Mfr. Item 
Description Dia. Material Size Model No. 
Pointed End Ground Rods 
8 ft, 10 mil Copper Coating, 30-yr Service Life іп Copper Bonded Steel — 611380  4NHF8 
4 ft, 10 mil Copper Coating, 30-yr Service Life әв іп Copper Bonded Steel — 615840  2KXL7 —S== 
8 ft, 10 mil Copper Coating, 30-yr Service Life %в іп Copper Bonded Steel — 615880  2KXL8 4 
10 ft, 10 mil Copper Coating, 30-yr Service Life sin Copper Bonded Steel = 615800  2KXL6 Ё 
10 ft, 10 mil Copper Coating, 30-yr Service Life Yain Copper Bonded Steel — 613400  2KXL5 / 
8 ft, 15-yr Service Life Yin Galvanized Steel — 815880  2KXL9 4NHF8 
Ground Rod Kit, (2) % in x 4 ft Ground Rods, 56 in ; = 
Clamp, Drive Sleeve, Ground Rod Connector % in Copper Bonded Steel CGESCP 2КХМІ 
Grounding Accessories 
Grounding Connector, Suitable for Direct Burial Applications таж Вгоп2е 8 Solid to 2 Stranded — CP58 2КХМ2 ERICO: 
Grounding Connector, Suitable for Direct Burial Applications Зд" Bronze 8 Solid to 2 Stranded — CP34 2КХМЗ 
Grounding Connector E Copper 6 Solid EHL58C1K 2КХМ4 
Grounding Connector E Copper 6 Solid EHL58G1K 2KXN5 Ground Rods and 
Ground Rod Coupling, Threadless Compression — Silicone Bronze #8 SOL to #2 STR CC58 2КХМ6 H 
Drive Sleeve, Slides on Top of Ground Rod to Prevent Mushrooming — Copper Coated Steel #8 501 to #2 STR EDS58 2CNJ5 Accessories 
Grounding Connector, Copper Screw for Use In Direct Burial Applications -- Silicone Bronze 10 Solid to 2 Stranded CWP1JU 2CNJ2 Pointed-end ground rod electrodes 
Grounding Connector — Zinc 10 Solid to 6 Solid — ZWP1J 2СМЈ4 issi i j i 
Grounding Connector, Copper Screw for Use In Direct Burial Applications -- Silicone Bronze 10 Solid to 2 Stranded CWP2JU 20М/3 dissipate electric current directly into the 
Grounding Connector, Parallel Burial, Parallel Burial 771017 Bronze Alloy 8 Solid to 2 Stranded EKi6 20446 earth. Meet NEMA GR-1 requirements. 
Grounding Connector, Perpendicular Burial, Perpendicular Burial 71017 Bronze Alloy ^ 8Solidto 2 Stranded ЕКІ! 2047 2КХІ5, 2KXL6, апа 2KXL8 are UL Listed. 
SOLID {STRANDED 
Wire No. of Spool Jacket Jacket Wire Item Item paral s: 
uc Cond. Length Material Color Color Brand No. No. 
Lite i 
14 AWG 2 with Insulated CU Ground 2508 Aluminum Silver Black/Green/White AFC 4JC34 = AFC 
14 AWG З with Insulated CU Ground 2508 Aluminum Silver —Black/Green/Red/White AFC 4JC35 
12AWG 2 with Insulated CU Ground 250 # Aluminum Silver Black/Green/White AFC 4JC30 | 4JC31 CABLE SYSTEMS" 
12AWG З with Insulated CU Ground 250 ft Aluminum Silver —Black/Green/Red/White AFC 4JC32 | 4JC33 
MC a vo ANatkore 
14 AWG 2 with Bare AL Ground 2508 Aluminum Silver Bare/Black/White Southwire | 2VGF3 — 
14 AWG 2 with Bare AL Ground — 1000 ft Aluminum Silver Bare/Black/White Southwire | 2VGF4 = ЕСЕЙЕ 
14 AWG З with Bare AL Ground 2508 Aluminum Silver —Bare/BlacK/Red/White _ Southwire | 2VGF5 — Southwire 
12 AWG 2 with Bare AL Ground 250% Aluminum Silver Bare/Black/White Southwire | 2VGF6 = 
12 We 2 wi П Bare A Grund ПІ? E uminum = ver E Bare Bla Wie Бош ШШЕ РТ — 
with Bare roun 5 uminum Silver are/Black/Re ite outhwire — 
1-2 EB c Armored Type МС Cable 
with Bare roun uminum Silver are/Black/Re ite outhwire — 
MO We 2 d CU Ground 250 ft_Al G Black/G hi AFC НСЕ | 1YTF9 | 1YTG1 7 > i oer 4 үч in 
i i U 5 i it А " Я 
НЕ G 2 with Insulate roun uminum Green ack/Green/White Ты 5 NEC va : Fire Alarm9—For fire 
14 AWG 2 with Insulated CU Ground 1000 ft Aluminum Silver Black/Green/White Southwire |20К744 — Isted, compliant. alarm systems from panels 
14 AWG З with Insulated CU Ground 25 # Aluminum Silver —Black/Green/Red/White  Southwire |20К745 — © А 
1 AS Зм h [пзи ated 00 Ground EU Aluminum 8 ver BiackGrean/RedAYhite Sou Twin He = MC-LITE to devices. Features 
with Insulated CU Groun t Aluminum Silver Black/Green/Red/White ^ Southwire — i ith Ii i i 2 
ТА АИС З with Insulated CU Ground 250 Aluminum Siver—Black{Green/Red White —Southwire 228248 | - Designed with lightweight — aluminum-bond ground, red 
in ANG 3 with nsu ated 0) Ground 1000 Aluminum Siker » Baci Green Heg Sou ШЕ 216240 - aluminum armor. UL armor, and dual-rated MC/ 
with Insulated CU Ground 25 uminum Silver Black/Blue/Green/Re ite Southwire 5 — ifi 22- = J i 
12AWG 2with Insulated CU Ground 25 ft Aluminum Silver Black/Green/White Southwire |20KZ51 — Classified 1-, 2 „апа 3-hr. FPLP. UL Listed for plenum 
12 AWG —2 with Insulated CU Ground —50 fi Aluminum Silver — Black/Green/White  Southwire |20KZ52 | — through penetration use. NFPA compliant. UL 
12AWG 2 with Insulated CU Ground 100 ft_ Aluminum Silver Black/Green/White Southwire |20KZ53 | 20KZ57 Classified 1-, 2-, and 3-hr. 
12AWG 2 with Insulated CU Ground 2508 Aluminum Silver ^ Black/Green/White ^ Southwire |20KZ54 | 20KZ58 МС^Ре through xt ti 
12 AWG 3 with Insulated CU Ground 100 ft Aluminum Silver Black/Green/Red/White —Southwire| — | 20KZ59 А rough penetration 
12 AWG 3 with Insulated CU Ground 2508 Aluminum Silver _Black/Green/Red/White  Southwire |20К755 |20KZ60 Constructed for superior І 
ис 3 with Insulated CU Ground 1000 ft Aluminum Silver Black/Green/Red/White ^ Southwire |20KZ56 [200261 grounding performance HCF—Designed for 
КЕЕ 1а hospital and healthcare 
| Galvanized ; AFC Fire compared to regular MC p : 
_ 2 with Insulated CU Ground 250 Steel Red Black/Green/White ‘Alarm 1YTG2 = and AC cables. Features use. Armor and aluminum 
12 AWG 2 with Insulated CU Ground 2508 Aluminum Green ——Black/Green/White —Southwire [20KZ62 20kz64 — integral grounding/bonding bond provides ground NEC 
Antishort Bushing, Pkg. of 35 AFC | = 130112 conductor. 250.118 (8) 
H 4 Southwire’ 
Armored Type MC Cable Whips we 
= MC Lite Wire Ni; of ud Ms Max.| Item 
ize ond. olid Wire Type olor Amps, Мо. 
= 6-ft. length With Lock Nut Fittings 
= 6" leads 12 AWG 3 with Insulated CU Ground Stranded МС, THHN Black/Green/Red/White 20 | 25K880 
» 600V 14 AWG 2 Stranded МС. THHN Black/White 15 | 25K878 
14 AWG З with Insulated CU Ground — Solid MC, THHN Black/Green/White 15 | 25K873 
Interlocked 14AWG _4 with Insulated CU Ground — Solid MC, THAN Black/Green/Red/White 15 | 25K874 
" 18AWG 3with Insulated CU Ground — Solid МС, TFFN, ТЕМ — Black/Green/Red/White 7 |25K870 
Steel armor with With Snap In Fittings 
factory installed 14 AWG 3 with Insulated CU Ground — Solid МС, THEN Black/Green/Red/White 15 | 25К876 
14 AWG 3 with Insulated CU Ground  Stranded МС, THAN Black/Green/Red/White 15 | 25K881 
conductors. 18 AWG 3with Insulated CU Ground Solid МС, TFFN, TFN — Black/Green/Red/White 7 | 25K875 
Flexible yp ye" yp" 1" ти" 1и" 2" 
Conduit Item Item Item Item Item Item Item 
L Type Brand No. No. No. No. No. No. No. 
Steel 
25 Extra Flex — 53CK01 — — — — — — 
25 Reduced Wall — 3FLE1 3FLE2 3FLE4 — — 3FLE7 ЗҒІ ЕВ 
50 Ехіга Нех -- 53CK02 — — 53CJ99 — — — 
50 ft Reduced Wall — 6A419 | 6A420 | 4JC52 4JC53 | 3FLE6 — — 
100 ft Extra Flex — 53CK03 — — — — — — 
1008 ^ Reduced Wall — 5YH59 | 5YH60 | 5YH61 — — — — 
500 Reduced Wall — S3FND7 | 3FLE3 3FLES — — — — 
Stainless Steel . 
25 ft Bare Carte | — | 40KG10 | 20КҒ98 | 40KGO6 | 40KG04 | 40Кб01  аксоз Calbrite 
Aluminum Stainless Steel Conduit Systems 
26 ft Reduced Wall — 3FLE9 3FLF2 3FLFA — — 3FLF7 3FLF8 
50 Reduced Wall — 44654 44655 | 4JC56 | 4JC57 3FLF6 — — H H 
100 Reduced Wall — 5YH62 | 5YH63 | 5YH64 — — — — Flexible Metal Conduit 
Fg emi Staal ы = = — Easy to cut, no bending required—replaces EMT conduit in difficult or 
25 ft. PVC Clear Coat  Qalbrite | -- | 40KF99 | 40KG03 | 40KG12 | — | 40KG11 | 40KG02 impractical locations. For dry locations only except PVC coated rated 
25 ft. _ PVC Coated  Calbrite | -- | 40KG07 | 40KGO8 | 40KF97 | 40KG13 | 40KG14 40К605 NEMA 4X. 
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ELECTRICAL 


Cable & Cable Connectors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


CJ 
BELL ВАСО" ТһотаѕёВейѕ 


А Division of Hubbell Incorporated (Delaware) 


A Division of Hubbell Incorporated (Delaware) 


Connectors for Flexible Metal Conduit, AC & MC Cable 


Connectors join unthreaded flexible metal conduit (FMC), armored cable (AC), and metal clad cable (MC) to 
junction boxes and enclosures. 


A Member of the ABB Group 


90° Connectors Compatible 
Clamp Style Trade Knockout А А Item 
р Size Trade Size Connector For Use With Insulated ^ Material Brand No. 
90* Connectors - Clamp Style 
ж 36 in Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 436X36 
yr Ve in Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 43GY85 
90° Connectors wW'-1-1/4 1 Yin Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes Iron Raco 206093 
Saddle Style m Ain Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes Iron Raco 206091 
< Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 43GY93 
1' iin Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes Iron Raco 206D15 
Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 43GY92 
1 1 іп Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 206664 
115" їп Snap-In Вох Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 206065 
Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes Iron Raco 206694 
" 2in Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes Iron Raco 206D16 
Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Bell 35U093 
Straight Connectors 90* Connectors - Saddle Style l : 4 
Saddle Style ж Yo in Threaded End Box Connection АС, Flexible Conduit, MC Yes Steel — Thomas & Betts 2RET2 
Threaded End Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Steel — Thomas & Betts 2RET3 
Straight Connectors - Saddle Style 
— m 36 in Threaded End Box connection АЕ Flexible Gondut 3 МГ Mo Steet Thomas & Betts RERO 
1 Ve in Threaded End Box Connection AC, Flexible Conduit, M es teel homas & Betts 2ВЕТ1 
iar 2. Straight Connectors - Set Screw Clamp Style 
ж Vb іп Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Steel Raco 1RVU8 
Clamp Style Straight Connectors - Snap-In Style 
у" V in Snap-In Box Connection MCI No Steel Raco 3LV72 
Straight Connectors - Squeeze Clamp Style 
¥ in Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No ron Raco 2DDE4 
ж Threaded End Box Connection АС, Flexible Conduit, MC No Zinc Bell 35U191 
Threaded End Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes ron Raco 41641 
Vb in Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No ron Raco 3LK38 
ж Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 43GY62 
Straight Connectors Snap-In Box Connection АС, Flexible Conduit, MC Yes ron Raco 41642 
Snap-In Style Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No ron Raco 3LK39 
y Yin Threaded End Box Connection АС, Flexible Conduit, MC No Zinc — 3LV68 
Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 43GY71 
Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes ron Raco 41643 
Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No ron Raco 3LK40 
Straight 1 1in Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 430702 
с t Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes ron Raco 4JC44 
alah deena m 14i Snap-In Box Connection АС, Flexible Conduit, Mc — Yes ron Raco 206H01 
Squeeze Ы "wn Snap-In Box Connection АС, Flexible Conduit, MC No Zinc Bell 35U145 
Clamp Style m 19i Snap-In Box Connection АС, Flexible Conduit, MC No Zinc Bell 35U133 
? eun Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes ron Raco 206657 
2 2in Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC No Zinc Raco 206D07 
Straight Duplex Snap-In Box Connection AC, Flexible Conduit, MC Yes ron Bell 35U107 
Box Connectors Straight Duplex Box Connectors 
ж іп Snap-In Box Connection MC, MCI No Steel Raco 3LV73 
52AX66 ы 
: : Calbrite 
Flexible Metal Conduit Stainless Steel Conduit Systems 
р Easy to cut, no bending required—replaces EMT conduit in difficult or impractical locations. For 
RACO' dry locations only except PVC coated rated NEMA 4X. 
A Division of Hubbel Incorporated (Delaware) Flexible и" у" з" 1" ти" ти" 2" 
Conduit Item Item Item Item Item Item Item 
2-Screw Connectors L Type Brand No. No. No. No. No. No. No. 
Steel 
Die-cast zinc plating connectors are used to connect NM 25ft Extra Flex = 53CK01 — = ES — = == 
sheathed and oval type SE or USE cable to box or enclosure. UL 25 _ Reduced Wall = 3FLET | SFLE2 | ЗІМ) — = | ӨНЕР | SELES 
x х 50 ft Extra Flex = 53CK02 — Las 53CJ99 — = — 
Listed for use with NM-B cable. 50ft Reduced Wall = 6A419 | 6A420 41052 | 4JC53 | 3FLEÓ | — = 
пет 100 1t — Reduced Wall = Sao evnen вуне = E = 
i i ic Buildi educed Wal — — — — — 
Bex Connection, dt Nonmetallic Building Cable No. 501 Beduced Wall — 3FND7 | 3FLE3 | 3FLES = = = = 
; : ainless Stee 
Vin МИРТ (0) d d ТИ AC IL Ms 25ft Bare Calbrite —  |40KG10 | 40KF98 | 40KGO6 | 40К604 | 40KGO1 | 40KGO9 
1 s Oval Cable: (1) 14/2 Aluminum 
34 in MNPT 1) 10/3, (1) 6/3, Round Cable: (1) 6/2 52AX70 25 ft Reduced Wall = 3FLE9 | 3FLF2 | 3FLF4 — — SFLF7 | 3FLF8 
1 in МАРТ (1) 4/3, Round Cable: (1) 6/3 52AX71 50ft ^ Reduced Wall — 440654 | 4JC55 | 4JC56 | 4JC57 | 3FLF6 — = 
(1) 10/2, (1) 12/2, (1) 12/3 with Ground; 1000 ^ Reduced Wall — 5YH62 | 5YH63 | 5YH64 = = = = 
1 іп МАРТ (1) 14/2, (1) 12/3 without Ground, 52AX67 500ft — Reduced Wall — 3FLF1 3FLF3 3FLF5 — — — — 
1) 14/3, Oval Cable: (1) 14/2 316 Stainless Steel 
1 ^ in МАРТ 1) 2, Oval Cable: (1) 6/3 52АХ68 25 ft. РУС Clear Coat Calbrite = 40KF99 | 40KG03 | 40KG12 = 40KG11 | 40KG02 
2 іп МАРТ 1) 0000/3, Oval Cable: (1) 000/3 52AX69 25 ft. PVC Coated Calbrite — 40KG07 | 40KG08 | 40KF97 | 40KG13 | 40KG14 | 40KG05 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Strain Relief Cord Connectors 


Wiring Device-Kellems 


m 


90* 
6D170 


Straight 
6C101 


Liquid-Tight Cord 
Mesh Grips 


Deluxe stainless steel cord/cable grips 
completely eliminate pull tension on 
terminals, indoors or outdoors, sealing out 
moisture and cutting oils. Grips control 

cable arc-of-bend and prevent cord pullout. 
Corrosion resistant with aluminum fitting that 
connects to box or hub, effectively sealing 
out contaminants. Useful in wiring enclo- 
sures, pendant stations, construction sites, 
processing and material handling equipment, 
pumps, motors, and machine tools. 


5D884 5D899 


Ж 
E 


5D798 
STRAIGHT 90° STRAIGHT 90° 
Trade Cable Dia. Item Item Trade Cable Dia. Item Item 
Size Range No. No. Size — Range | No. No. 


0.25into0.31 in| 6D124 | 2TGJ4 0.50 in to 0.63 in| 56801 = 

3& 0.31 іп їо 0.38 іп 60125 — 0.63into0.75 in| 50802 — 
0.38 іп10 0.44 in| —  2TGJ6 1" 0.75into0.88in| 60105 60179 
0.19 into 0.25in| 6D126 60170 0.87 into 1.00 in| 60106 | 2VRV9 
0.25 in to 0.38іп 601277 60171 1.00іп101.13іп 60135 |2TGK3 

VW 0.38into0.50in| 60101 60172 0.87іп101.001П 60136 | — 
0.50 in to 0.63іп 60102 60173 ти 100into113in 60137 2Т6К2 
0.63 into 0.75іп 6D128 - % 113intoi25in 60138 2767 
0.25 into 0.38 in| 6D131 | — 125into1.38in 6D139 | — 
5D924 0.38 into 0.50 in| 60132  |6D174 1.001п101.13іп 60442 | 2TGJ8 
% Q.50into 0.63 in| 6C103 60175 1W' 1.13 into1.25in| 6D143 |2TGJ9 
0.63into 0.75 in| 60104 | 6D176 125inio1.38in 60144 | — 
0.75 into 0.88 in| 60133 60177 ж 144 іп101.56іп 60152 |2TGK4 


-56 in to 1.69in| 60153 


Wiring Device-Kellems 


Liquid-Tight Cord Connectors 


= Nylon: for washdown areas 


= Aluminum: where lighter weight or better corrosion resistance is desired 2A246 
= Zinc-plated steel: where higher impact resistance 
and tensile strength are desired 
Proprietary split-hinge Gotcha? ring, color-coded by cord size, grips conductor ( 
through cord jacket. Factory-lubricated bushing provides even compression, ВАСО: 
ensures liquid-tight seal around cord, and minimizes tension on terminals. UL A Division of Hubbell Incorporated (Delaware) ) 
Listed, CSA Certified. Thomas&Betts 2DDK4 
NYLON A Member of the ABB Group 
Tough, durable, and highly resistant to corrosion. Liquid-Tight Cord Grip Connectors 
MACHINED METAL Connectors can be tightened with pliers or screwdrivers when working in tight 
More durable and reliable than cast metal parts. areas. Type 304 stainless steel connectors withstand harsh environments, 
Note: Order locknuts on page 306. including heat and UV. 
Conduit Cord Dia. Item Conduit Cord Dia. Item 
_ NYLON ALUMINUM ZINC-PLATED STEEL Size Range Brand Мо. Size Range Brand — No. 
Straight 90° Straight 90% Straight 90° Straight Steel =. 
шш Cord Dia. Item Item Item Item Item Item Aluminum | 0.25 into 0.35in Raco 52АХ47 
ize Range | No. No. No. No. No. No. F + ж "EDT ET 
019111002511 50876 = 5D712 Es = = 0.06 іп їо 0.13 іп Васо _S2AY03 0.50 іп to 0.75іп T&B 20006 
0.25 into 0.31 in| 50877 = 50713 2XYJA 2XYL8 = w 0.25 in to 0.31 in Raco — 52AY07 . 0.25 in to 0.38 in Raco 52АҮ13 
ж 0.25 into 0.38 in| 2ХҮ19 = 5D714 = = = 0.31 іп ї0 0.38 іп Raco 52АҮ15 У" 0.38 into0.50in Васо 52АҮ11 
0.38 in to 0.44 іп 2XYN | — 50715 2XYJ6 5D919 — 0.50 in їо 0.63 іп Raco 52АҮ10 0.45 іп їо 0.56 іп Raco 52АҮ05 
0.31 іп to 0.38 in — | — — 2XYJ5 — — » 0.19into0.25in Raco  52AX42 . 0.60into0.70in Raco  52AX43 
0.13 into 0.19 in| 50881 | 2XYJ8 50721 2XYJ7 | 2XYN3 — %" 0:50 into 0.63 іп Raco 52ЛҮ09 1 O70 into 0.85 in Васо  52AY18 
IMIM EN NOME M EM MEE 22 S 
0.38into0.50in| 50884 | 5D900 | 5D724 | 5D800 | 50924 | 50972 MET Оп Raco МАМА Ашта 
0.50 into 0.63 іп 50886 50901 50725 5D801 | 50925 50073 WS 7 V aa ERT ы 
0:06 n 16.0:13 i8 1 2XYN2 €; 20720 200 22. 21 0.70 into0.95in ТА8  2DDJ7 0.31 into 0.56in T&B — 2DDK7 
VA CE ^E + Malleable Iron/Steel 0.13 іп їо 0.38 іп T&B 20012 
0.63 in to 0.75 in = | = 50726 — 2ХҮМ4 -- : - " = = 
0.75 in to 0.88 in = = 5D727 = 2XYN5 = и” 0.12 іп10 0.25 іп Raco 2A246 EZ 0.31 in to 0.56in T&B 2DDL5 
0.25into0.31in| = | = 5D717 = = = 0.25 іп їо 0.38 in Raco 2А247 0.50into0.75in TàB  2DDL8 
0.31into0.38in| — | = 5D718 = = = Nylon | ras EP T1 0.31 into0.56in T&B  2DDN2 
10 244 іп - - 50713 = = = 0.06 in to 0.13in Raco 52АҮ06 Malleable Iron — _ 
19 in to 0.25 in| — - - E — Y*  025into0.38in Raco  52AY08 0.15 into 0.25 in Raco  52AY16 
0.38 in to 0.50 in | 50886 | 2XYK3 50732 2XYK2 | 50932 | 2XYK4 0.50into 0.63 in Raco  52AY12 W' 0.25 іпїо 0.38 іп Raco  52AY17 
0.50 іп їо 0.63 in| 50887 | 50903 | 50733 2XYK5 | 50933 | 2XYK6 013111003811 T&B ^ 2DDH2 O45into056in Raco  52AY19 
y"  0.63into 0./5 in| 50888 | 5D904 | 50735 5D804 | 5D934 | 2XYK7 WE. yas TG ТЕБ с чат 
т т 7 = n^ 34 0.38 in to 0.50іп Raco 52ЛҮ20 „ 0.25 in to 0.38in Raco  52AX44 
04 into 0.88 in| 50569 | 2XYk8 | Ыз | 50809 | Ыз; | 5D977 0.50 into 0.63in Raco  52AY14 %' 045 п100.561п Raco  52AY21 
0.831110 0:75 in SDBS2 |  — | 50799 ZXYK8 | 50966 | 5D978 y  DO31into0.S6in 788 — 2DDJ2 17 0.451п100.56іл Raco 52АХ53 
0./5into0.88in| 50803 50000 50744 | 2XYL2 | 5D967 | — 0.63 into 0.75 іп Raco 52АХ49 Nylon - 
1 0.88into1.00in| 5D894 | 50910 50741 2XYL3 | 5D936 = Stainless Steel w 0.13 into 0.38 in 188 200К5 
0.50 in to 0.63 in | 2XYN6 = 5D738 50807 | 2XYP2 — 0.13 into0.38in T&B 3EHV6 ^ 0.31 into0.56in тав  2DDK8 
1.00 in to 1.13 in| 2XYN7 = 5D742 2XYL4 — — W' 0.36 into 0.56іп ТАВ 3EHV7 0.13 іп їо 0.38 іп T&B — 2DDL3 
, 100іпіо 113 - — | 50749 2XYL5 | 5GTF8 = 0.50 into0.75in ТАВ 3EHV8 у" 0.31 into0.56in T&B 20016 
Ти" 4.13 in to 1.25 in|  — — | 50750 2XYL6 = = 0.13 into 0.38in T&B ЗЕН/9 0.50into0.75in T&B 20019 
1.25 into1.38in| — = 2XYN8 2XYL7 = = ¥ 031 into0.56in T&B 3EHW1 45° i i 
1.00 into1.13n = = 2ХҮМ9 50817 | 560700 — See 
1%" "i25into138in — — 2XYP1 5D819 5GTG2 = 0.50into0.75in T&B 3EHW2 Malleable Iron 
ii3intoi25in| = Z= 50755 — BGTG1 = y 031 into 0.56in T&B ЗЕНИЗ 0.15 into 0.25 in Raco 52АХ50 
> —138intoi50in|  — = = 5D821 = = 0.70 into 0.95in T&B ЗЕНМ4 Ye" 0.25 into 0.35 іп Raco 52АХ51 
* Compact 1.45" vs. 1.65" length. 0.45 іп їо 0.56 іп Raco 52АХ48 
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ELECTRICAL 
Strain Relief Cord Connectors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


HUBBELL 


Liquid-Tight Miniature 
Nylon Straight Connectors 


Miniature version of full- 

Size cord connectors. ou 
Resist corrosion. Hand- p 
tightening installation. ve 
Complete with split- 

hinge Gotcha? ring and 
neoprene bushing. Include 
nylon locknut. Gray color. 
UL Listed (E54218(M)) and 
CSA Certified (LR27379). 


| STANDARD |WITH SPIRAL 
Item 


Cord Dia. 


Item 


5054 
50545 
-50546 


50521 
5092 | 


D 
50520 
50530 
50531 


60061 


2DPD9 


HUBBELL) 


Wiring Device-Kellems 


Low-Profile Euro Nylon 
Cord Connectors 


Straight connectors provide excellent pullout strength and can be installed 
without disassembly. Resist saltwater, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, 
and common solvents. Threaded body guards against skipping and speeds 
installation. Compression nut ratchet prevents unintentional loosening. Suitable 
for NEMA Type 4 and 6 enclosures. UL Listed and CSA Certified. 


GRAY BLACK |LOCKNUTS 

Hub Trade Cord Dia. Item Item Item 
Size Range No. | No. | No. 
ж 0.18 іп 10 0.31 іп 2DPE3 2DPE2 | 2DZG5 
у" 0.17 in to 0.45 in 2DPE5 2DPE4 20206 
y 0.45 in to 0.71 in 2DPE7 2DPE6 20707 
T 0.59 in to 1.00 in 2DPE1 2DPD9 20208 
PG7 0.11 in to 0.25 in 2DPF8 2DPF7 2DZH4 
PG9 0.18 in to 0.31 in 2DPG1 2DPF9 2DZH5 
PG11 0.23 in to 0.40 in 2DPE9 2DPE8 20709 
PG13.5 0.17 in to 0.47 in 2DPF2 2DPF1 2DZH1 
PG16 0.23 in to 0.53 in 2DPF4 2DPF3 2DZH2 
PG21 0.45 in to 0.71 in 2DPF6 2DPF5 2DZH3 


Non-Liquid-Tight Nylon Snap- 
in Connectors with Spiral 


Provide arc-of-bend control to improve cord life and 
reduce conductor breakage. 6D018 and 5D513 fit 
chassis thickness up to 0.10"; 5D514 and 5D515 
up to 0.13". Gray color. UL Listed (E96650) and CSA 
Certified (LR27378). 
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ThomaséBetts 


А Member of the ABB Group 


Compact Nylon 
Multicord Grips 


Nonmetallic connectors are 
excellent for use in limited- 
space environments where 


Й Conduit No. of Cord Dia. Item 
multiple cables enter an enclo- Size Cords No. 
sure. Nylon 6 construction _ JE. = i— ) 
provides excellent corrosion, VAN > 
chemical, and impact resis- —= 
tance. NEMA 4 and IP68 rated. ——y 3—— 

Gray color. CSA Certified. — X 4 


2A246 
RACO _ н 
Liquid-Tight Conduit ШЕ hem 
Strain Relief Cord — 990p, 7. Б = 
Connectors —— 204 
Note: Locknuts and seal rings are not аве round Fetes ІҢ 20251 
included, see page 306 and 314. үй, 0.22 in to 0. van 2A252 
2FPF6 

ThomaséBetts 

A Member of the ABB Group. 
Machined Aluminum Tray 
Cable and Cord Fittings 

Hub Trade Cord Dia. Item 


Silver Grip TCF Series nonmagnetic, corrosion- 
resistant straight aluminum fittings are - 
designed for installation in Class 1 Gas and 
Vapor environments, without the use of tools. 
They provide efficient strain relief for cable 
entering enclosures and raceways in hazard- 
ous locations. Tapered neoprene bushing and 
O-ring seal out moisture and dirt. The chuck 
grip exceeds the pullout value required by 


NEC. CSA Certified. 1 f a 

Note: Tray cable and portable cord applications comply A 1.08 in tc РН: 

with ІЕС requirements for Class 1, Zone 2, and Zone — dw [1 ori to t 47 in eM 
Ту" 089 п into 1.15 іп 2FPH4- 


1 locations, respectively, when used with enclosures 
containing no arcing or sparking devices. For enclosures 
with arcing or sparking devices, TCF fittings must be 
used in combination with a certified Class 1 hazardous 
location sealing fitting. 


HUBBELL ) 


2AXJ8 


Wiring Device-Kellems 


Nylon Liquid-Tight Connectors 
with Strain Relief 


Multiweave mesh gives these straight grips Trade Cable Dia. Item 
Fh Size Range No. 
arc-of-bend control, minimizing damage апа — 77 0.38 in to oF 50m 2AXJ8 
into0.63in 2AXJ9_ 


extending cable or conduit life. Stainless — ын 
steel mesh is corrosion-resistant. For indoor 7 
or outdoor use. UL Listed and СЅА Certified. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


3 in to 0.50 in 


2AXKi _ 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 
Strain Relief Cord Connectors 


E 


3 
X 


єз 
C3 


36HY35 


Stainless Steel Cord 


Provide exceptional tensile 


strength and the highest levels Hub, 
of durability in harsh/corro- Size 
sive environments. Polished p 
with standard bright finish to A 
increase corrosion resistance ж 
and aesthetic appearance. a 
All connectors include an Wy 
embedded Buna-A O-Ring. All ж 
connectors include a stainless Ж 
Steel Locknut. No package Ye 
quantity required. Manufactured ж 
in type 304 stainless steel. + 
Т 
T 
5» 7Ҹ I-Grip 


Strain-Relief Devices and 


Cable Support Grips 


UL Listed (except 60095) and CSA 
Certified. 
Note: Always use a Safety Factor in application. 


Never use grips at tensions up to listed breaking 
strength. Recommended Safety Factor of 10. 


I-GRIPS FOR HUBBELL INSULGRIP® 
PLUGS AND CONNECTORS 

Strain relief devices control cable arc- 
of-bend and reduce high pull tensions 
on cordsets from wiring terminals. 

Fit all 2-, 3-, 4-, and 5-wire Hubbell 
Insulgrip plugs and connector bodies. 
Eye tabs fit under nylon cord clamp 
and screws slide through eyelet holes, 


© 


М 
u 
ү] 
(| 36HY50 
: Calbrite 
WITHOUT WITH 
MESH GRIP MESH GRIP 
Cord Dia. Item Item 
Range No. No. 
0.12into 0.18in 36НҮ35 — 
0.18 іп їо 0.25 in 36НҮ36 — 
0.25 іп їо 0.31 іп. 36HY37 36HY50 
0.31 into 0.37 in 36НҮ38 36HY51 
0.37 into 0.43 іп 36НҮ39 — 
0.43 in to 0.50in 36НҮ40 36HY52 
0.50 in to 0.56in — 36HY41 36HY53 
0.56 in їо 0.62in 36НҮ42 36HY54 
0.43 in to 0.50 in 36НҮ43 — 
0.50 іп їо 0.63in 36НҮ44 36HY55 
0.56 іп їо 0.68 іп. 36НҮ45 36HY56 
0.62 in їо 0.75 in 36НҮ46 — 
0.68 іп їо 0.81in 36НҮ47 36HY57 
0.56 іп їо 0.68in 36НҮ48 — 
0.81 in to 0.93 іп. 36НҮ49 36HY58 
0.87 in to 1.00 in — 36HY59 


Bus Drop 
6С095 


Wiring Device-Kelloms 


securing grip in place. Made of high- 
strength, plastic-coated galvanized 
Steel strand. Indoor use only. 


Note: Grip only; plug and connectors are not 
included. See page 326 for plugs. 


BUS-DROP CABLE SUPPORT GRIPS 


Safe, easy, and economical method 

to support flexible-cord or bus-drop 
cable. Galvanized wire mesh ensures 
holding power. Single eye easily 
attaches to any hanger. For indoor use 
only. Suitable for assembly equipment 
in manufacturing, processing, or mate- 
rial handling applications. 


I-GRIP BUS DROP 
Cable Dia. Mesh Mfr. Item Mfr. Item 
Range Length Model No. Model No. 
0.24 in to 0.32 in 3 іп — — 073041276 66095 
0.32 in to 0.43 in 4in 07310001 6D190 073041277 6C096 
0.43 in to 0.56 in 4% in 07310002 6D191 073041278 6C097 
0.56 in to 0.73 in біп 07310003 60192 073041279 6C098 
0.73 in to 0.85 in 6 Yin 07310004 6D193 = — 
0.73 in to 0.85 in 654in — — 073041280 66099 
0.85 in to 1.00 in 8in 07310005 6D194 073041281 6C100 
1.00 in to 1.25 in 10 in 07310006 6D195 = = 
1.00 in to 1.25 in 9 ^in = = 073041282 6D123 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


SS ee 


SENN ы 


Closed Mesh 
6D229 


6D240 


— Lace Closing — 
6D251 


Wring Device-Kelloms 


Single-Eye Cable Support Grips 


Hold the weight of electrical cables as they hang in a vertical, sloping, or hori- 
zontal position. The single eye simplifies attachment. Easy to install, reuse, and 
reposition. Split styles wrap around cable when cable end is not accessible. 
Tin-coated bronze. UL Listed and CSA Certified. 


Note: Always use a Safety Factor in application. Never use grips at tensions up to listed breaking 
strength. Recommended Safety Factor of 10. 


CLOSED MESH 

Mfr. Item 

Model No. 
02201013 60229 


ROD CLOSING 
Mfr. Item 
Model No. 


LACE CLOSING 
Mfr. Item 

Model No. 
02202013 60251 


Cable Dia. 
Range 
0.50 in to 0.62 in 
0.50 in to 0.62 in 
0.63 in to 0.74 in 
0.75 in to 0.99 in 
1.00 in to 1.24 in 
1.25 in to 1.49 in 
1.50 in to 1.74 in 
1.75 in to 1.99 in 
2.00 in to 2.49 in 
2.50 in to 2.99 in 


Breaking Eye 
Strength Length 
530 lb Тіп 
7900 Тіп 
7901! 8іп 
1,020 Ib 8іп 
1,610 Ib 9іп 
1,610 Ib 10іп 
1,610 Ib 12in 
2,150 1b 14 in 
3,260 ІР 16 in 
3,260 Ib 18іп 


6D240 
6D241 
6D242 
6D243 
6D244 
6D245 
6D246 
6D247 
6D248 


02203013 
02203014 
02203015 
02203017 
02203018 
02203019 
02203020 
02203021 
02203022 


6D252 
6D253 
6D254 
6D255 
6D256 
6D257 
6D258 


02202014 
02202015 
02202017 
02202018 
02202019 
02202020 
02202021 


6D230 
60231 
60232 
60233 
60234 
60235 
60236 
60237 


02201014 
02201015 
02201017 
02201018 
02201019 
02201020 
02201021 
02201022 
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Mesh Grips for Cord and Cable 


Strong strain-relief grips prevent cable pullout where a dust-tight seal is required. 
Galvanized steel. UL Listed and CSA Certified. 


Wiring Device-Kellems 


UNINSULATED INSULATED 
Trade Cable Dia. Mfr. Item Mfr. Item 
Size Range Model No. Model No. 
V 0.24 in to 0.32 in 073031200 66089 073031206 6D113 
y 0.32 in to 0.43 in 073031201 66090 073031207 6D114 
y 0.43 in to 0.54 in 073031202 66091 073031208 6D115 
y 0.54 in to 0.73 in 073031203 66092 073031209 6D116 
1 0.73 in to 0.97 in 073031204 66093 073031210 6D117 
1" 0.97 in to 1.25 in 073031205 6C094 073031211 6D118 
1%" 1.25 in to 1.50 in = — 073031212 6D119 
2" 1.50 in to 1.70 in — — 073031213 6D120 


Safety Springs 

High-quality zinc-plated steel springs relieve sudden tension 
on cable systems. Easy to install and use with bus-drop and 
strain-relief grips. UL Listed and CSA Certified. 


Approx. Breaking Length Mfr. Item 
Description Strength (No Load) Dia. Model No. 
40-Ib. Spring 500 Ib 8 іп 3A in 20302001 6D262 
80-10. Spring 850 Ib 8 іп 1in 20302002 6D263 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. == 
Wall Plates Details on page A1. 


55KR91 55KT34 5C228 5C266 3D014 3KT99 1CFC5 
No. of Item 
Description Gangs No. 
Hubbell Brushed Stainless Steel 
oggle Switch 1 52994 
Wall Plates Пеҙел4 00016 Switch 2 57995 
Я " қ 00016 Switch 3 57996 
Plates may have openings that provide access to switches, push buttons, outlets, and other components GFCI (Style Line) 1 56235 
on the devices inside the enclosure. The plates also hide the wiring inside the box from view to maintain an ere Був Line) 2 5238 
i uplex Receptacle 
attractive appearance. Duplex Receptacle 2 56229 
LIGHT Duplex Receptacle 3 56230 
GRAY IVORY ALMOND RED WHITE Blank Box Mount 2 5267 
Item Item Item Item Item elephone 1 3D435 
Item Size Material No. No. No. No. No. Single Receptacle 1.40" Dia. Hole 1 5231 
Pass & Seymour Duplex Receptacle/Blank 2 3D436 
No. of Gangs 1 oggle Switch/Duplex Receptacle 2 3D437 
Rocker Wall Plate Standard Plastic 56ҒМ88 56FM79 56FM85 = 56FM82 oggle Switch/GFCI (Style Line) 2 4D493 
No. of Gangs 2 oggle Switch/Blank 2 4D487 
Rocker Wall Plate Standard — Plastic 56FM89 = 56FM80 = 56FM83 Hubbell Smooth Stainless Steel 
No. of Gangs 3 GFCI (Style Line 3 4D501 
Rocker Wall Plate _ Standard — Plastic 56FM90 — 56FM81 = 56FM84 Hubbell Matte Stainless Steel _ 
Hubbell Wiring Device-Kellems Blank Box Moun 1 50266 
No. of Gangs 1 Hubbell Smooth Stainless Steel 
Blank Box Mount Wall Plate Standard — Plastic 55KT96 55KU05 = = 55KU06 Blank 1 2EAW7 
Blank Box Mount Wall Plate Mid Size — Plastic 55KU24 55КТ50 55KU12 == 55KU41 Blank Box Moun 3 4D515 
Blank Strap Mount Wall Plate Standard — Plastic 55KR84 55KR85 55KR83 55KU31 55KR86 Single Receptacle 1.60" Dia. 1 5268 
Duplex Receptacle Wall Plate Standard — Plastic 55KT42 55KT43 55KT34 55КТ45 55KT46 Single Receptacle 1.72" Hole Dia. 1 3D465 
Duplex Receptacle Wall Plate Mid Size — Plastic 55KU22 55KT65 55KT61 55KT66 55KT68 Single Receptacle 2.15" Hole Dia. 1 66120 
Rocker Wall Plate Mid Size — Plastic 55KU20 55KT56 55KT54 55KT57 55КТ58 Single Receptacle 2.15" Hole Dia. 2 60154 
Rocker Wall Plate Standard — Plastic 55KT10 55KT11 55KR96 55KT12 55KT13 Single Receptacle 2.48" Hole Dia. 2 3D445 
Single Receptacle Wall Plate Standard — Plastic 55KT30 55КТ31 55КТ28 55KT32 55KT33 Duplex Receptacle/Single 1.40" Dia. 2 4D533 
Single Receptacle Wall Plate Standard Plastic 55KU17 55KU29 55КТ29 55KU32 55KU36 Hubbell Brushed Brass 
oggle Switch Wall Plate Mid Size — Plastic 55KU18 55KT51 55KT47 55KU37 55КТ52 Duplex Receptacle 1 56227 
00016 Switch Wall Plate Standard — Plastic 55KR91 55KR92 55KR82 55KR93 55KR94 Toggle Switch 1 57993 
No. of Gangs 2 Hubhell Brushed Aluminum 
Blank Box Mount Wall Plate Standard — Plastic 55KT84 55KT92 — — 55KT93 Duplex Receptacle 1 56226 
Blank Box Mount Wall Plate Mid Size Plastic — 55KU01 55KT81 = = Toggle Switch 1 57992 
Blank Strap Mount Wall Plate Standard — Nylon 1LXT9 1LXU1 1LXT8 = = Hubhell Steel, Chrome Plated 
Duplex Receptacle Wall Plate Standard — Plastic 55KT37 55KT38 55KT35 55KT39 55KT40 Blank Box Mount 1 5LY82 
Duplex Receptacle Wall Plate Mid Size — Plastic 55KU23 55KT62 55KU11 55KT63 55KT64 Hubhell Weatherproof Plates for PresSwitches 
Rocker/Duplex Receptacle Wall Plate Standard — Plastic = 55KU43 = = 55KU45 Neoprene 1 3D012 
Rocker Wall Plate Mid Size — Plastic 55KU21 55KT55 55KU10 55KU39 55KU40 Neoprene with 120V Pilot Light 1 3D013 
Rocker Wall Plate Standard — Plastic 55KR98 55KR99 55KR97 55КТ01 55КТ02 Neoprene with Silicone Bubble, 1 3D014 
oggle Switch/Blank Wall Plate Standard Plastic — 55KT69 — — 55KT94 Fits Toggle, Tamper-Resistant 
Ж Wal Plata Standard Plastic | 55KR88 | 55KR89 | 55KR87 | 55KU33 | 55KR90 Hubbell ЭБЕГЕЙ қ 3KT92 
oggle Switch/Rocker Wall Plate Mid Size Plastic 55KU25 55КТ48 55KU13 = 55KT49 Duplex Receptacle 1 3КТ99 
oggle Switch/Rocker Wall Plate Standard — Plastic = 55KU44 = — 55КТ98 GFCI (Style Line) 1 3KT96 
oggle Switch Wall Plate Standard — Plastic 55КТ14 55КТ15 55KR95 55KT16 55KT17 Toggle Switch 1 3KT90 
oggle Switch Wall Plate Mid Size — Plastic 55KU19 55КТ59 55KU09 55KU38 55КТ60 Telephone/TV 1 3KT91 
No. of Gangs 3 Toggle Switch 2 3KT94 
Blank Box Mount Wall Plate Standard — Plastic — 55KT82 — — 55KT79 Duplex Receptacle 2 3KV03 
Duplex Receptacle Wall Plate Standard — Plastic E 55КТ85 - = 55KT86 Toggle Switch/Duplex Receptacle 2 3KT93 
Rocker Wall Plate Standard — Plastic 55КТ05 55KT06 55КТ03 55KU30 55КТ07 GFCI (Style Line) 2 3КТ97 
oggle Switch/Rocker Wall Plate Mid Size — Plastic 55KU26 55KT53 55KU14 = 55KU42 Duplex Receptacle/Telephone 2 3KV01 
oggle Switch Wall Plate Standard — Plastic 55KU15 55KT19 55KT18 m 55КТ20 Duplex Receptacle/Blank 2 3KV02 
No. of Gangs 4 Blan 2 3KT95 
Rocker Wall Plate Standard — Plastic 55KU16 55KU28 55КТ08 - 55KU35 2 Toggle Switch/Duplex Receptacle 3 3KT98 
oggle Switch Wall Plate Standard — Plastic 55КТ21 55KT22 55KU07 = 55КТ23 Cortech ABS, White, Tamper Resistant, Security 
No. of Gangs 5 Blan 1 1CFD1 
Rocker Wall Plate Standard — Plastic — 55KT88 55КТ97 = 55KT89 Blan 2 1CFD2 
oggle Switch Wall Plate Standard — Plastic 55КТ24 55KU27 55KU08 = 55KU34 Toggle Switch 1 1CFC4 
No. of Gangs 6 Toggle Switch 2 1CFC7 
oggle Switch Wall Plate Standard — Plastic 55КТ25 55KT26 = = 55КТ27 Duplex Receptacle 1 1CFC5 
Approved Vendor Duplex Receptacle 2 1CFC8 
No. of Gangs 1 GFC 1 1CFC6 
Duplex Receptacle Wall Plate Jumbo Plastic — 492P58 — — 492P57 GFC 2 1CFC9 
POWER 
Lockout Devices for | 
Electrical Plugs Wirra Dores elon / 


= Yellow / Plastic Outlet 
Accept up to ?6"-dia. lock shackle and multiple | 

padlocks. Nonkeyed units have holes to insert ! Safety Cap 
authorized user identification tags (not included). | Insert into unused outlets to 


UV-stabilized polypropylene. serve as a barrier. Easily removed 
by adults when needed for lights 


Item / d 
Description No. y and appliances. 
Plugout? to Accept 15A Molded Plugs 3D384 S 4 litem Pkg. 
3D384 Plugout® to Accept up to 5W 30A Twist-Lock Devices 60647 5 For Use With Color No. Qty. 
Plugout? to Accept up to 60A Pin & Sleeve Devices 66648 15A Straight Blade Connectors Clear 52NY39 10 
320 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Wall Switches 


ed 


(9% 


52НҒ17 49YL48 52HE90 49YL57 1X969 49Ү242 1X970 52HE59 52809 49YZ68 49Ү276 52737 


Wall Switches BRYANT? === 
BROWN GRAY IVORY RED WHITE 
Switch Amps Switch Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Style Type Brand Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. 
General Purpose, Maintained, Push and Side Wire, TN 
Toggle 1-Pole Bryan RS115 49Ү774 -- — RS1151 52HF15 = = RS115W 52HF16 
99 15A 3-Way Bryan В5315 49YZ75 — — В53151 52HF17 — — RS315W 52HF18 
Rocker 15A 1-Pole Bryan RSD115 52НҒ19 — — В501151 52HF20 = — RSD115W  52HF21 
15A 3-Way Bryan RSD315  49YZ77 — — = — — — RSD315W 52НҒ22 
Commercial, Maintained, Back and Side Wire, 120 to 277V 
15A 1-Pole Bryan CSB115B 49ү269 CSB115BGRY 52НҒ02 CSB115Bl 52HF03 — — CSB115BW 52НҒ04 
15A 1-Pole Hubbe CSB115 49YL46 CSB115GY 49YL48 6581151 49YL41 — — CSB115W 49Ү144 
15A 3-Way Bryan CSB315B 19Ү772 CSB315BGRY 52НҒ09 CSB315BI 52HF10 = — CSB315BW 52НЕ11 
15A 3-Way Hubbe С58315 49YL55 CSB315GY 52HF30 С5В3151 49YL50 — — CSB315W 49Ү153 
Toggle 20A 1-Pole Bryant CSB120B 149Ү770 CSB120BGRY 52НҒ05 CSB120B1 52НҒ06 CSB120BRED 52НҒ07 CSB120BW 52НҒ08 
99 20А 1-Pole Hubbe CSB120 49YL42 CSB120GY 49YL47 С581201 49YL39 CSB120R 49YL61 CSB120W  49YL40 
20A 2-Pole Bryan CSB220B 49Ү771 — — — — — — — — 
20A 2-Pole Hubbel CSB220 49YL56 — — — — — — — — 
20A 3-Way Hubbel CSB320 49YL51 CSB320GY 49YL52 6583201 49YL43 — — CSB320W 49Ү149 
20A 3-Way Bryant CSB320B 49ү273 CSB320BGRY 52НҒ12 BRYCSB320BI 52HF13 — — CSB320BW 52НҒ14 
15A 1-Pole Hubbel DS115 57178 DST15GY 57781 05115 57719 = = В50115РЦП\/ 49YL58 
15A 1-Pole Bryan 9801 49Ү745 9801GRY 52HE82 98011 52HE83 — — 9801W 52HE84 
15A 1-Pole Hubbel — — = — — — — = DS115W 52780 
15A 3-Way Hubbel DS315 57182 DS315GY 2LBV2 DS315 52783 — — DS315W 571784 
15A 3-Way Bryant 9803 49Y246 9803GRY 52HE85 98031 52HE86 — — 9803W 52HE87 
Rocker 20A 1-Pole Hubbel DS120 57186 DS120GY 57189 05120 52787 091208 49YL57 05120// 52788 
20А 1-Pole Bryan 9901 49Y247 9901GRY 52HE90 99011 52НЕ91 — = 9901W 52HE92 
20A 3-Way Bryant 9903 49Ү748 9903GRY 52HE95 99031 52HE96 — — 9903W 52HE97 
20A 3-Way Hubbel — — — — DS320 57791 053208 49YL62 DS320W 52192 
20A 4-Way Bryan 9904 49Ү749 9904GRY 52HE98 99041 52НЕ99 -- — 9904W 52HF01 
20A 4-Way Hubbel 05420 49YL63 DS420GY | 49YL65 — — — — DS420W 49YL60 
Commercial, Maintained, Side Wire, 120 to 277V 
Toggle 15А 1-Pole Hubbel — — — — CS115 64672 — — — — 
Industrial, Maintained, Back and Side Wire, 120 to 277V 
15A 1-Pole Bryan 4801B 49Ү752 4801BGRY 52HE44 4801B 52HE45 — — 4801BW 52HE47 
15A 1-Pole Hubbel HBL1201 1X969 HBL1201GY 40263 HBL1201 64699 HBL1201R 4D264 HBL1201W 40265 
15А 2-Pole Bryan 4802 49Y241 4802GRY 52НЕ48 48021 52НЕ49 -- — 4802W 52HE50 
15A 2-Pole Hubbe HBL1202 57718 -- -- НВІ 1202 57721 — — — — 
15A 3-Way Bryan 4803B 49Ү754 4803BGRY 52НЕ51 4803B 52НЕ52 -- — 4803BW 52НЕ54 
15А 3-Way Hubbe HBL1203 57719 HBL1203GY ^ 2LBUS3 HBL1203 57722 — — HBL1203W  49YL54 
15А 4-Way Hubbe HBL1204 57720 HBL1204GY 21В/4 НВ! 1204 57723 -- — HBL1204W  49YL64 
15A 4-Way Bryan 4804 49Y242 4804GRY 49Ү756 48041 49Ү757 -- 4804// 49Ү758 
20А 1-Pole Bryan BRY4901B 49ү759 4901BGRY 52HE58 4901B 52НЕ59 4901BRED 52HE60 4901BW 52HE61 
20A 1-Pole Hubbe HBL1221 1X970 HBL1221GY 6С540 HBL1221 6A700 HBL1221R 3D362 HBL1221W 66541 
Togale 20A 2-Pole Bryan 4902B 49YZ63 4902BGRY 52HE64 4902B 52HE63 4902BRED 52HE65 4902BW 52HE66 
99 20A 2-Pole Hubbel HBL1222 1X971 HBL1222GY 40275 HBL1222 1X972 HBL1222R 4D278 HBL1222W 40279 
20A 3-Way Bryan 4903B 49YZ65 4903BGRY 52HE69 4903B 52HE72 4903BRED 52HE70 4903BW 52HE71 
20A 3-Way Hubbe HBL1223 1X973 HBL1223GY 60542 HBL1223 1X974 HBL1223R 3D365 HBL1223W 60543 
20A 4-Way Hubbel HBL1224 57726 HBL1224GY 40284 HBL1224 57727 HBL1224R 2LBUS HBL1224W 40286 
20A 4-Way Bryan 4904B 52НЕ75 4904868Ү/| 52НЕ76 49048 52HE77 4904BRED 52НЕ78 4904BW  49YZ68 
30A 1-Pole Bryan 3001 49YZ40 — — 3001 52HE40 = = = 
30A 1-Pole Hubbel HBL3031 57806 — = HBL3031 52809 — = — — 
30A 2-Pole Bryan 3002BRN 52НЕ41 — — 3002 49Ү750 -- — — — 
30A 2-Pole Hubbel HBL3032 57807 = = HBL3032 52810 = = HBL3032W  52HF31 
30A 3-Way Bryan 3003BRN 52НЕ42 — — 3003 49Ү751 -- — — — 
30A 3-Way Hubbe HBL3033 57808 — — — — — — — — 
Industrial, Momentary, Back and Side Wire, 120 to 277V 
15A 1-Pole Bryan 4821 49Y243 4821GRY 52HE56 4821 52HE57 — — — — 
15A pis DB m Hubbe HBL1556 30376 HBL1556GY 30377 HBL1556 3D378 HBL1556R 2LBU8 HBL1556W 49YL59 
Toggle 20А i-Pole Bryan 4921  49YZ44 19216АҮ 52НЕ80 4921 52HE81 = = = = 
20A Bu он" Ше HBL1557 30380 HBL1557GY 21В09 HBL1557 3D381 — — HBL1557W  2LBV1 
Illuminated, Commercial, Maintained, Back and Side Wire, 120V 
20A 1-Pole Hubbe — — — — DS120IL 52794 — — DS120lLW 57795 
Rocker 20A 1-Pole Bryan — — — — 9901GL 52HE88 = = 9901GLW __ 52HE89 
20A 3-Way Hubbe = = = = DS320IL 52196 = = DS320ILW 57197 
20A 3-Way Bryan — — — 9903GL 52HE93 — — 9903GLW 52НЕӨД 
Illuminated, Industrial, Maintained, Back and Side Wire, 120 to 277V 
15A 1-Pole Hubbe — — — HBL1201IL 57131 -- — — — 
15A 1-Pole Bryant = = = = 4801GL 49Y253 = — = = 
15A 3-Way Bryan — — — — 4803GL. 49Ү755 -- — — — 
Toogle 15A 3-Way Hubbe = = = = HBL1203IL 52732 — = = = 
09 20А l-Pole Bryan = = = = 4901GL| 40Ү760 = = = 
20A 1-Pole Hubbe = — = = НВІ12211 57733 HBLT221ILC 40272 * = = 
20A 3-Way Hubbe — — — — HBL1223IL 57134 -- — — — 
20A 3-Way Bryan — — — 4903GL 49YZ66 — — — — 
Nightlight Eonmercial, Maintained, Back and Side Wire, 120V 
ocker 1-Pole Hubbe — — — — DS120NLIV — 437K32 — — DS120NLWH 437К33 
Pilot Light, E Purpose, Maintained, Back and Side Wire, 120 to 277V 
Rocker 15A 1-Pole Bryan — — — — RSD115PLI — 49Y276 — — — — 
Pilot Light, Industrial, Maintained, Back and Side Wire, 120 to 277V 
15A 1-Pole Hubbe — — — — — — HBL1201PL 57735 — — 
15A 3-Way Hubbe — — — — — HBL1203PL 57736 -- — 
20A 1-Pole Bryan — — — — — — 4901PLC120 49ү262 * — — 
Toggle 20A 1-Pole Bryant — — — — — — 4901PLR120 — 52HE62 — — 
20A 1-Pole Hubbe — — — — — — HBL1221PL 57737 — — 
20A 3-Way Hubbe — — — — — — HBL1223PL 52138 — — 
20А 3-Way Bryan — — — — — — 4903PLR120 — 52HE73 — — 


20A 3-Way Bryant 
* Clear toggle handle. 


4903PLC120 49Ү767 * 
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ELECTRICAL 
Wall Switches & Receptacles 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


6-0 E | o 
t Ll legrand 
° 52728 
=| » Barrel Key Locking Switches 
< 1% HP, 20A, 120/277V. Back- and side-wired 
® D , 
: wee BRYANT with stainless steel face. Tamper-resistant. 
ж” - Locking Wall Switches Authorized access only. 
: : Item Item 
bi * = 1 key included Description Brand Мо. Description Brand Мо. 
© c» = 120 to 277VAC Март ат Bryant 52JL80 ke gm 
— = Back and side wired Tole Hubbel ТМБ size 875° i Hubbell 1TJX2 
" -Pole ryant -Gang, Hole 
Amps iod Color Brand Пет м. 2-Pole Hubbell ТЈ? su 8067 Legrand 53X71 
Maintained — 3-Way Bryant 52HE74 b ang, with ҮЧТҮ? 
15A 4-Way Black Bryant 52HE55 ; 3-Way Hubbell 1TJW8 n/Off Marks, Hubbel 
1-Pole Black Hubbell 52728 bem. 3-Way Bryant 52.182 Hole size 873 
1-Pole Black Bryant 49Y261 4-Way Hubbell 1TJW8 “Gang, Hole Hubbell 4TJy4 
2-Pole Black Hubbell 30363 4-Way Вгуапі 52НЕ79 size 875 a 
20A 2-Pole Black Bryant 49Y264 1-Pole Keys For Hbl1221RkI ООШ. tubbell AT 
2-Pole, 3 Pos.-Cir. Off Black Hubbell 40287 1TJW6 Key POr ay Hubbell 24x957 ОП Mane, Hubbe 
3-Way Black Hubbell 52129 ole 5128. 
4-Way Black Hubbell 3D366 
Momentary 
20А 1-Pole, 3 Pos.-Ctr. Off Black Hubbell 30382 
Replacement Key x 
— Key — Hubbell 57730 — 
Pull-Chain 
Switch 
мма BRYANT? On/Off SPST function. For 
FI d І | t d Mounting AC Contact Item use with lamp fixtures. 
anged iniets an i | ef 
Hole Rating No. See Grainger.com? for 
e R ec ont a cl es f or Vain dia ЗА @ 250У АС, бА @ 125/ AC 49YK47 more switch options. 
3D189 3DZP6 = 4 TE 
Flanged Inlet Flanged Panel Mounting 4oYza2 ^ 49YZ81 ^m. 
NEMA Receptacle mE BRYANT” 
Recep. Weather Item zi a 
Amps Config. — Voltage Color _ Resistant HP Brand No. 
RATIS gi i | g^» Straight-Blade 
15A 5-15P — 125VAC White No пр Hubbell 30189 | H H 
ISA ЗІР 12/40 бау Yes Yoho Hubbell 30295 7 J Combination 
15А 5-15В___125УАС White No 2 hp Bryant 49YY60 11 s 
15А 6-15R — 250VAC White No 179 пр Hubbell 30931 
20А 5-20P — 125VAC White No {hp Hubbell 30209 ан, Devices 
= 20 i Е БЕДЕ 250/ AC White No 2hp Hubbell 30011 “ку m “es See Grainger.com® 
апдеа Heceptacles LATE: 1 Git) i 
18A  5-15R  125VAC White No Ўр Hubbell 57875 for more options. 
15A 5-15R — 125VAC Brown No Yohp Hubbell 3D186 BROWN | IVORY | WHITE 
15А 6-15R — 250VAC White No {%hp Bryant  49YY62 Item Item Item 
20A 5-20R  125VAC White No {hp Hubbell 3DZP6 Amps Wiring Combination No. No. No. 
20A 6-208 — 250VAC White No 2hp Hubbell 30012 15A Switch/Receptacle 49Y279 | 49Y280 | 49YZ81 
* Includes hinged cover. 15А Switch/Pilot Light 49Y282 | 49YL67 | 49YL69 
® 
" ә Шы 
Self-Testing GFCI Receptacles BRYANT” «n 
39EA17 = 125VAC Devices protect personnel from shock hazards that can occur in electrical appliances and tools, especially in wet 
= LED indicator and damp locations. They meet new UL requirements by automatically monitoring ground fault circuit interruptin 
| 
functionality every 3 hours or less. UL Listed (943 Class A for GFCls, 498 for Receptacles) and CSA Certified. 
LIGHT 
NEMA BLACK | BROWN | GRAY IVORY | ALMOND | RED WHITE 
Recep. Tamper Weather Special Mfr. Pkg. Item Item Item Item Item Item Item 
Amps Contig. Resistant Resistant Features Brand Model Qty. No. No. No. No. No. No. No. 
GFCI Receptacle, Commercial Environments 
5-15R No No — Bryant GFRST153 3 = = = 52HF43 | 52HF45 = 52HF44 
5-15R No No = Bryant GFI5 1 — — — 483P62 | 483P64 — 483P63 
5-15R No No = Hubbe GFSPST15 1 = = E 45UE92 = - 45UE94 
5-15R No Yes = Hubbe GFWRST15 1 45UF45 | 45UF48 | 45UF46 | 45UF47 = 45UF50 | 45UF51 
15A 5-15R Yes No = Bryant GFTRST153 3 = = = 52HF49 | 52HF51 = 52HF50 
5-15R Yes No = Bryant GFTÍ5 1 = = = 483P68 | 483P70 — 483P69 
5-15R Yes No = Hubbe GFTRSTÍS 1 45UF29 | 45UF32 | 45UF30 | 45UF31 = 45UF34 | 45UF35 
5-15R Yes Yes = Hubbe GFTWRST15 1 39EA72 | 39EA70 | 39EA73 | 39EA74 — 39EA76 | 39EA77 
5-15R Yes Yes = Hubbell —GFTWRSTI5SNAP — 1 = 45UE28 = - - - 45UE35 
5-20R No No = Bryant GFRST203 3 = - - 52HF46 | 52HF48 — 52HF47 
5-20R No No = Bryant GF20 1 = = E 483P65 | 483P67 = 483P66 
No Configuration Мо No = Hubbe GFBFST20 1 39EA27 | 39EA30 | 39EA28 | 39EA29 — 39EA31 | 39EA32 
5-20R No Yes = Hubbe GFWRST20 1 45UF53 | 45UF56 | 45UF54 - - 45UF58 | 45UF59 
20A 5-20R Yes No = Bryant GFTRST203 3 — — — 52HF40 | 52HF42 — 52HF41 
5-20R Yes No = Bryant GFT20 1 = = = 483P59 | 483P61 = 483P60 
5-20R Yes No = Hubbe GFTRST20 1 45UF37 | 45UF40 | 45UF38 | 45UF39 - 45UF42 | 45UF43 
5-20R Yes No Nightlight Hubbe GFTRST20NL 1 45UE85 = = 45UE87 = = 45UE91 
5-20R Yes Yes — Hubbe GFTWRST20 1 39EA80 | 39EA78 | 39EA81 | 39EA82 — 39EA84 | 39EA85 
GFCI Receptacle, General Purpose 
15A 15R No No — — 1 — = = 492P65 = = 492P64 
5-15R Yes No = = = 1 = = = 492P66 = = 492P67 
20A 5-15R Yes No = 1 = = = 492P68 = = 492P69 
GFCI Receptacle, Industrial Environments 
5-15R No No = Hubbell GFRST15 1 39EA15 | 39EA18 | 39EA16 | 39EA17 = 39EA19 | 39EA20 
15A 5-15R No No Nightlight Hubbell GFRSTISNL 1 45UE61 | 45UE64 = = = = 45UE67 
5-15R Yes Yes 1 Mion and S5 Hubbell GF52625G 1 21VK82 | 21VK81 | 21VK83 | 21VK84 - 21VK85 | 21VK86 
5-20R No No = Hubbell GFRST20 1 39EA21 | 39EA24 | 39EA22 | 39EA23 = 39EA25 | 39EA26 
20А 5-20R Yes уе Nylonand SS" ниеп GF53625G 1 | 21VK88 | 21VK87 | 21VK89 | 21VK90 | —  21№кәт | 21VK92 
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BRYANT” sites .0ic2-cotms 4 2HDZ9 1X988 6A667 5A079 
T e | | Е 
О legrand 95 ” 
А е FA ! 
Straight-Blade 15 and — dab 
NEMA BLACK BROWN GRAY IVORY RED WHITE 
Recep. Outlet Tamper Weather Wiring Item Item Item Item Item Item 
Amps Config. Type Resistant Resistant Method Voltage Brand No. No. No. No. No. No. 
Straight Blade Receptacle, Commercial Environments 
5-15R Standard Duplex No No Side 125V AC Hubbel 2LBR8 1XC03 52836 6A670 — 57834 
5-15R Standard Duplex No No Back and Side 125V AC Hubbel 2HDW9 | 2HDW8 2HDX1 2HDX2 49YK90 2HDX3 
5-15R Standard Duplex No Yes Back and Side 125V AC Hubbel 2НЕАЗ 2HEA2 2HEA4 2НЕА5 — 2HEA6 
5-15R Standard Duplex No No Back and Side 125V AC Bryan 52HD55 | 52HD54 | 52HD59 | 49YZ15 — 52HD65 
5-15R Standard Duplex No No Side 125V AC Bryant 52HD81 | 49YZ20 | 52HD83 | 52HD85 — 52HD87 
5-15R Standard Duplex No Yes Back and Side 125V AC Bryant 52HD57 | 52HD66 | 52HD61 | 52HD63 — 52HD68 
5-15R Standard Duplex No No Back and Side ^ 125V AC Hubbel — 49YL38 | 49YL35 | 49YL08 — 49YK77 
5-15R Standard Duplex No No Side 125V AC Bryan — — 52HD75 | 52HD74 — 52HD76 
5-15R Standard Duplex No Yes Back and Side 125/ AC Legrand — — 53CX51 — — 53CX52 
5-15R Standard Duplex Yes No Back and Side 125V AC Hubbe 2HDZ2 2HDZ1 2HDZ3 2HDZ4 49YK82 2HDZ5 
5-15R Standard Duplex Yes Yes Back and Side ^ 125V AC Hubbel 2HEC4 — 2HEC5 2HEC6 — 2HEC7 
5-15R Standard Duplex Yes No Back and Side 125V АС Hubbe 49YL30 | 49YL25 | 49YL37 | 49YL24 — 49YL06 
5-15R Standard Duplex Yes No Modular 125V AC Hubbel 49YK690 | 49YK78 | 49YK93 | 49YK71 | 49YK89 | 49YK72 
15A 5-15R Standard Duplex Yes No Modular 125V AC Hubbe 49YL18 | 49YK80 | 49YL33 | 49YK74 | 49YL04 | 49YK91 
5-15R Standard Duplex Yes No Back and Side ^ 125V AC Bryant 52HD56 | 49ү716 | 52HD60 — — 52HD67 
5-15R Standard Duplex Yes No Side 125V AC Bryan 52HD82 | 49YZ21 | 52HD84 | 52HD86 — 49Y222 
5-15R Standard Duplex Yes Yes BackandSide 125/ АС Bryan 52HD58 — 49Y714 | 52HD64 — 52HD69 
5-15R Standard Duplex Yes No Side 125V AC Hubbe 2HDY1 2HDX9 — 2HDY3 — — 
5-15R Standard Duplex Yes No Back and Side 125V AC Hubbell = — 49YL27 — — 49YK96 
5-15R Standard Duplex Yes No Modular 125V AC Hubbell — — — — 49YL34 | 49YL15 
5-15R Single Yes No Back and Side 125/ АС Legrand — 53CX72 — 53CX73 — 53СХ74 
5-15R Quad No No Back 125V AC Hubbel 3D744 — 3D745 66562 — — 
5-15R Quad No No Back апа Side 125/ AC Bryan 52HC35 | 52HC39 | 52HC36 | 52HC42 — 52HC43 
5-15R Decorator Duplex No No Back апа Side ^ 125V AC Bryan 52HD97 | 49YZ25 | 52HD99 | 52HE02 — 52HE04 
5-15R Decorator Duplex No No Back апа Side 125V AC Hubbel 3DVU3 3DVU1 3DVU4 3DVU5 — 3DVU7 
5-15R Decorator Duplex Yes No Back апа Side 125/ AC Bryan 52HD98 | 49YZ26 | 52HEO1 52НЕ03 — 52НЕ05 
5-15R Decorator Duplex Yes No Back апа Side 125V AC Hubbel = = — 437K34 — 4FTZ4 
5-20R Standard Duplex No Yes Back and Side ^ 125V AC Hubbe 2HEA8 2HEA7 2HEA9 2HEC1 — 2HEC2 
5-20R Standard Duplex No No Side 125V AC Hubbel 2LBR9 1XC04 52837 6A671 — 52835 
5-20R Standard Duplex No No Side 125V AC Bryan — — 52HD79 | 52HD78 — 52HD80 
5-20R Standard Duplex No No Modular 125V AC Hubbel = = = 49YL01 | 49YL22 | 49YL17 
5-20R Standard Duplex No No Side 125V AC Bryant 52HD88 | 49YZ23 | 52HD90 | 52HD92 — 52HD94 
5-20R Standard Duplex Yes No Side 125V AC Bryant 52HD89 | 49YZ24 | 52HD91 | 52HD93 — 52HD95 
5-20R Standard Duplex Yes Yes Back and Side ^ 125V AC Hubbe 2HEC9 2НЕС8 2HED1 2HED2 — 2HED3 
5-20R Standard Duplex Yes No Modular 125V AC Hubbe 49YL19 | 49YL03 | 49YK88 | 49YK70 | 49YK84 | 49YK76 
5-20R Standard Duplex Yes No Back and Side ^ 125V AC Hubbe — 49YL23 | 49YL07 | 49YL09 — 49YK98 
5-20R Standard Duplex Yes No Back апа Side 125/ AC Bryant = 49YZ17 | 52HD70 | 52HD72 — 52HD73 
20A 5-20R Standard Duplex Yes Yes Back and Side 125V AC Bryant = 49ү718 | 52HD71 — — — 
5-20R Standard Duplex Yes No Modular 125V AC Hubbe 49YK68 | 49YK83 | 49YK67 | 49YK63 | 49YK60 | 49YK62 
5-20R Standard Duplex Yes No Side 125V AC Hubbe — — 2HDY7 2HDY8 — 2HDY9 
5-20R Standard Duplex Yes No Back апа Side 125/ АС Hubbe 49YL10 2HDZ6 2HDZ8 2HDZ9 — 2HEA1 
5-20R Standard Duplex Yes No Modular 125V AC Hubbe — — — 49YK73 | 49YK87 | 49YK94 
5-20R Single Yes No Back апа Side 125V АС Legrand — 53CX75 — 53CX76 — 53CX77 
5-20R Quad No No Back and Side ^ 125V AC Bryan 52HC45 | 52HC44 | 52HC46 — — 52HC52 
5-20R Decorator Duplex No No Back and Side 125V АС Bryan 52HE07 | 49Y227 | 52HE09 | 52HE11 — 52HE14 
5-20R Decorator Duplex No No Back апа Side 125/ AC Hubbell 3DVX1 3DVU8 3DVX2 3DVX3 — 3DVX5 
5-20R Decorator Duplex Yes No Back апа Side 125/ AC Hubbell 4ЕТ75 4ҒТ78 4FTZ6 4FTZ7 — 4FTZ9 
5-20R Decorator Duplex Yes No Push and Side 125/ AC Legrand 56FN07 | 56FNO8 | 56FN09 — — 56FN12 
5-20R Decorator Duplex Yes No Back and Side 125/ AC Bryan 52НЕ08 | 49Y228 | 52HE10 | 52HE12 — 52HE15 
Straight Blade Receptacle, General Purpose 
5 5-15R Standard Duplex Yes No Push and Side — 125V AC Hubbel — 55М059 — 55MU58 55MU56 
20A 5-20R Single No No Side 125V AC Bryan — 49YZ30 — 49YK61 52HE18 
Straight Blade Receptacle, Heavy Use Industrial/Harsh Environments 
5-15R andard Duplex No Yes Back апа Side 125V AC Hubbel 2HED6 2HEE1 2HED7 2HED8 2HED9 2HEE2 
15A 5-15R Standard Duplex No No Back апа Side 125/ AC Hubbe — 6A666 6599 64667 — 6C600 
5-15R Single No No Back апа Side 125V AC Hubbel 2WMT4 1X987 — 57813 — — 
5-20R Standard Duplex No Yes Back and Side 125/ AC Hubbel 2HEE6 2HEF1 2HEE7 2HEE8 2HEE9 2HEF2 
5-20R Standard Duplex No No Back and Side 125V AC Hubbel 2LBW2 6A668 66606 6A669 3D902 66607 
20А 5-20R Single No Yes Back апа Side 125/ AC Hubbe — 2НЕЕ5 2НЕЕЗ 2HEE4 = — 
5-20R Single No No Back апа Side 125V AC Hubbel = 1X988 2WMT3 57814 — 2WMT2 
6-20R Standard Duplex No No Back and Side 250/ AC Hubbe — 1X990 2LBW5 3D212 — — 
6-20R Single No No Back and Side 250V AC Hubbe — 1X989 — 52833 — — 
Straight Blade Receptacle, Industrial Environments 
-15R Standard Duplex No No Back and Side 125/АС Bryant 52HC56 | 52HC58 | 52HC57 | 49YY70 | 52HC59 | 52HC60 
15А 5-15R Standard Duplex No No BackandSide 125/ АС Hubbe 3D858 5A079 60597 4A252 2LBV8 3D185 
6-15R Standard Duplex No No Back and Side 250V AC Hubbe — 1X994 — 3D220 — — 
6-15R Single No No Back and Side 250/ AC Hubbel = 1X993 = 52832 - — 
5-20R Standard Duplex No No Back and Side 125V AC Bryant 52HC68 | 52HC70 | 52HC69 | 49YY73 | 52HC71 | 52HC72 
* Arct rated. 5-20В Standard Duplex No No Back and Side ^ 125V AC Hubbel 2LBV9 5A085 6C604 48257 2LBW1 3D206 
5-20R Single No No Back and Side 125/ AC Bryant — 52HC25 | 52HC62 | 49YY71 52HC65 | 52HC66 
4-PLEX® Receptacles 
ЫШ 125VAC Wiring Device-Kellems "^ ry 
Adapter plates flush mount 4-PLEX receptacles to 1- or 2-gang device boxes or а & 
4"-square boxes. Portable boxes include cord grip for up to 0.66" dia. cord. v ur 
NEMA BROWN WHITE IVORY RED ORANGE (IF чт) 
Recep. Surge Mfr. Item Item Item Item Item \ a 
Amps Config. Suppression Model No. No. No. No. No. X "4 
Commercial » p 4 
15A 5-15R No HBL415 66559 3D134 — — — - 
20A 5-20R No HBL420 | 60565 3D142 60568 — = (2 ЫД 
ER s — 15R N HBL415H | 60560 66561 
- 0 - - - ч 
20А 5-20R No НВІ420Н | 6656 — 6C567 | 30760 = 20-Amp Hospital 
Accessories Grade 
Adapter Plates HBL4AP 66586 30172 6587 — 6588 6C567 
Adapter Boxs HBL4PB | 6C589 — 6590 — — 
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= 125V 
= Power On 


Surge Suppression Receptacles 


BRYANT” 


Wiring Deve Kom 
Provide point-of-use protection that can cause premature electronic equipment failure. Audible alarm 
alerts occupants when device needs replacement. Features a high-impact, nylon face that resists 


damage. Isolated ground-grade models protect equipment from effects of noise on the ground circuit. 
For use in accordance with NEC/NFPA Article 250-74, Exception 2. UL Listed and CSA Certified. 


indicator light 


NEMA BLUE IVORY ORANGE 
Recep. Application Special Mfr. Item Item Item 
Amps Config. Environment Features Model No. No. No. 
Hubhell Wiring Device-Kellems 
15A 5-15R Commercia — HBL5260SA 3D184 3D183 — 
15А 5-15R Harsh and Heavy Use Industrial Audible Alarm HBL5262SA 60132 = = 
15А 5-15R Industrial Audible Alarm 1052625А 60134 -- — 
20A 5-20R Commercia = HBL5360SA 3D205 3D204 = 
20A 5-20R Harsh and Heavy Use Industrial Audible Alarm HBL5362SA 60133 6C605 = 
20A 5-20R Hospital Grade Audible Alarm HBL8362SA 6C136 3D287 — 
20A 5-20R Hospital Grade Audible Alarm 1683625A 3D407 4D331 m 
E Lg 5-20R Industrial Audible Alarm 1G5362SA 60135 -- -- 
ryan 
15A 5-15R Commercial Audible Alarm SP52A 49Y733 52HE21 — 
15A 5-15R Hospital Grade Audible Alarm SP82A 49Y236 52НЕ25 = 
15A 5-15R Hospital Grade Audible Alarm SP821GA 49Ү737 52НЕ26 52НЕ27 
20А 5-20R Commercia Audible Alarm SP53A 49Y234 52НЕ23 = 
20A 5-20R Commercial Audible Alarm SP53IGA 49Y735 52HE24 = 
20A 5-20R Hospital Grade Audible Alarm SP83A 49Ү738 52НЕЗ1 = 
20A 5-20R Hospital Grade Audible Alarm SP83IGA 49Y239 52HE33 52HE34 
Isolated Ground Receptacles 
= 125V Insulation-barrier construction isolates ground contacts from mounting strap for a Nite DAES IRRE 
noise-free ground. Reinforced thermoplastic polyester base with impact-resistant BRYANT” 
nylon face. For use in accordance with NEC/NFPA Article 250-74, Exception 4. 
NEMA LIGHT 
Recep. Outlet Mfr. GRAY IVORY | ALMOND | ORANGE RED WHITE 
Amps Config. Type Description — Brand Model Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. Item No. 
Commercial 
15A  5-15R Standard Duplex Smooth Hubbel G15CR = ДЕМН5 E ДЕМН2 — 4ENH7 
15A  5-15R Standard Duplex — Bryant CR15IG — — — 49YZ19 — — 
15A  5-15R Decorator Duplex — Hubbel G15DR 4ENJ1 4ENJ2 — — — 4ENJ4 
20A  5-20R Standard Duplex Smooth Hubbel G20CR 4FTW5 | 4FTW6 | 4FTW7 | 4ENJ5S — 4FTW8 
20A  5-20R Decorator Duplex — Hubbel G20DR — 4FTX3 — — — 4ЕТХ5 
Harsh and Heavy Use Industrial 
15A  5-15R Standard Duplex = Bryant BRY5262G_| 52HD11 ES — 49YZ03 = 52HD13 
15A  5-15R Standard Duplex — Bryant BRY5262GI — 52HD12 — — — — 
20A  5-20R Standard Duplex = Bryant BRY53621G = 52Н025 = 49YZ05 — = 
Industrial 
15A  5-15R Standard Duplex — Hubbel G5262 3D401 = — 5A075 49YK86 — 
15A  5-15R Single = Hubbel G5261 = = = 3D400 = = 
15A  5-15R Single = Bryant 526116 = = = 49YY68 — = 
20A  5-20R Standard Duplex = Hubbel G5362 = 3D406 E 5A083 — = 
20A  5-20R Standard Duplex Smooth Hubbel G5352 4FTYS ДЕТҮб AFTY7 4ЕТҮЗ - 4FTY8 
3D400 20A  5-20R Single — Bryant 536116 - = — 49YY72 = — 
20A  5-20R Single = Hubbel G5361 = = — 3D404 — == 


USB Charger Tamper-Resistant Receptacles (cc: 


|” Dlegrand 


Wiring Device-Kellems 


m ) = 125VAC = USB charging 5.0A @ 5VDC 
a = LED indicates ^ Devices combine USB DC power and tamper-resistant AC electrical power in a standard single-gang 
з USB power opening, so you can charge personal electronics and power appliances from the same receptacle. 
ipb! Back and side wire for solid or stranded wire. UL and C-UL Listed. 
. | МЕМА BROWN BLACK GRAY IVORY WHITE RED 
H Recep. Outlet No. of USB Item Item Item Item Item Item 
2% j Amps Config. Type USB Ports Connector — Brand No. No. No. No. No. No. 
I I USB Charger Receptacle, Commercial Environments 
-15R Decorator Duplex 2 ype A Hubbe 437K36 | 437K37 | 437K38 | 437K39 | 437K40 — 
. 15 5-15R Decorator Duplex 2 Type А апа C Hubbe 437K63 | 437K61 437K60 | 437K58 | 437K59 — 
I | 5-15R Decorator Duplex 2 ype C Hubbel 437K87 | 437K85 | 437K84 | 437K82 | 437K83 | 437K86 
| 4 5-20R Decorator Duplex 2 ype A Hubbel 437K41 437K42 | 437K43 | 437K44 | 437K45 = 
ge 20 5-20R Decorator Duplex 2 Туре Aand C Hubbel 437K69 | 437K67 | 437K66 | 437K64 | 437K65 — 
5-20R Decorator Duplex 2 ype C Hubbel 437K93 | 437K91 437K90 | 437K88 | 437K89 | 437K92 
I 1 USB Charger Receptacle, General Purpose 
15 5-15R Decorator Duplex 2 Type А апа C Legrand | 56FM95 | 56FM94 | 56FM96 — 56ҒМ99 — 
USB Charger Receptacle, Hospital Grade 
F iud? > 5-15R Decorator Duplex 2 Туре А Hubbel 437K46 | 437K47 | 437K48 | 437K49 | 437K51 437К50 
ee Ae | 15 5-15R Decorator Duplex 2 ype C Hubbe 437K99 | 437K97 | 437K96 | 437K94 | 437K95 | 437K98 
5-15R Decorator Duplex 2 Type А апа C Hubbel 437K75 | 437K73 | 437K72 | 437K70 | 437K71 437K74 
5-20R Decorator Duplex 2 уре AandC Hubbell | 437K81 | 437K79 | 437K78 | 437K76 | 437K77 | 437К80 
437K70 20 ^ 5-20R Decorator Duplex 2 Type C Hubbell | 437L06 | 437L04 | 437L03 | 437L01 | 437102 | 437105 
5-20R Decorator Duplex 2 ype A Hubbel 437K52 | 437K53 | 437K54 | 437K55 | 437K57 | 437K56 
NEMA HUBBELL BRYANT 
Recep. No.of No. of Mtr. Item Mfr. Item 
Amps Config.* Poles Wires Voltage Model No. Model No. 
BRYANT’ 10-20R 3 3 250V AC HBL6810 52839 9326 — 49YY66 
Wiring Dovice-Kellems 20A 14-208 3 4 125/250V AC HBL8410 66630 = = 
Е Бок 3 3 БҮЛ —HBCO308 Ый — 9530FR AYIA 
High-Ampere 6-30R 2 3 250V AC HBL9330 52895 9630FR 49ҮҮ96 
R І 30A 10-30R 3 3 125/250V AC HBL9350 57841 9303 49YY64 
eceptac es 14-308 — 3 4 125/250VAC | HBL9430A 57883 | 9430FR 44ҮҮ92 
А е 15-308 3 4 250V AC HBL8430A 57889 8430FR 49YY88 
UL Listed and CSA Certified. ТТ-208 2 3 125V AC HBLTT30R — 54DY13 - - 
5 5-50R 2 3 125V AC HBL9360 52896 9550FR 49ҮҮ95 
See page 326 for NEMA plug 6-50R 2 3 250V AC HBL9367 52897 | 9650FR 49YY97 
configurations. 50A  10-50R 3 3 125/250V AC HBL7962 52840 9306 49YY65 
14-50R 3 4 125/250V AC | HBL9450A 57885 9450FR 49YY93 
15-50R 3 4 250V AC HBL8450A 57891 8450FR 49ҮҮ89 
14-60R 3 4 250V AC HBL9460A 52887 — — 
52893 60A  15-60R 3 4 250V AC HBL8460A 52893 8460FR 49YY90 
18-60R 4 4 120/208V AC | HBL7301A 30240 8360FR 49ҮҮ87 
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BRYANT’ Wiring Device-Kellems т е 
р . p ) К | . 52HD38 5A078 
These hospital grade receptacles are designed to withstand the severe conditions unique to hospital ж 
environments. Nickel-plated bypass contacts help increase contact pressure and lower operating LJ 
temperature. Four-point grounding system provides redundant grounding for low resistance ground 1 1 
continuity, and thermoplastic polyester (ВТР) back is tough and heat-resistant. = 
Note: To quality for the hospital grade designation and use of the green dot symbol, UL requires product performance to Ў, 
specific levels. These levels form an established baseline below which no manufacturer can fall and still carry a green dot. 
NEMA BLACK | BROWN | GRAY | IVORY | ORANGE RED WHITE 
Recep. Outlet Tamper Weather Wiring Special Item Item Item Item Item Item Item 
Amps Config. Type Resistant Resistant Method Voltage Features Brand No. No. No. No. No. No. No. 
Straight Blade Receptacle, Hospital Grade 
5-15R Standard Duplex No No Back and Side 125/ AC — Bryan — — — 52HC77 — 52HC79 — 
15A ——9-19R Standard Duplex Yes No Back and Side 125/ AC — Bryan — 52HC80 — 52HC78 — — — 
5-15R Single No No Back and Side — 125V AC — Bryan — 52HC32 — 49YY75 — — — 
5-15R Decorator Duplex No No Back and Side — 125V AC — Bryan — 49YY63 | 52HC92 | 52HC93 — 52HC94 52HC95 
5-20R Standard Duplex No No Back and Side 125/ AC — Bryan = 49YY76 | 49YY77 | 49YY78 | 49YY91 | 49YY81 49YY84 
5-20R Standard Duplex No No Back and Side — 125V AC Illuminated — Bryan — — — 49YY79 — 49YY82 49YY85 
20A -5:208 Standard Duplex No No Back апа Side 125/ AC — Hubbell = — — — — 306768 1 — 
5-20R Standard Duplex Yes No Back and Side 125V AC = Bryan — 49YY83 = 52HC86 = 52HC87 52HC88 
5-20R Standard Duplex Yes No Back and Side 125V AC = Hubbell = = — — — 3067713 1 -- 
5-20R Decorator Duplex No No Back and Side — 125V AC — Hubbell — — 49YL02 | 52HF28 — 49YK59 49YK75 
Straight Blade Receptacle, Heavy Use Hospital Grade 
5-15R Standard Duplex No No Back and Side 125/ AC = Hubbell = 1XC01 | 52825 | 5A078 57827 52823 3D285 
5-15R Standard Duplex No No Back and Side 125V AC = Bryan — | 49YZ06 | 52HD38 | 52HD41 | 49YZ07 | 52HD43 52HD46 
5-15R Standard Duplex No No Back and Side — 125V AC Illuminated Hubbe! = = 2LBX2 | 3D283 — 3D284 2LBX3 
15A 5-15R Standard Duplex No No BackandSide 125/ AC — Hubbe — — 4D035 | 4D036 4D038 4D040 
5-15R Standard Duplex No No BackandSide 125/ AC = Hubbe = — — — — 2LBY5 — 
5-15R Standard Duplex Yes No Wire Lead 125V AC = Bryan — — 52HD40 = = 52HD45 52HD48 
5-15R Standard Duplex Yes No Wire Lead 125V AC = Hubbe = 6C656 | 30453 52829 = 3D454 3D455 
5-15R Single No No BackandSide 125/ AC — Hubbe — — 2LBX4 | 30286 — 4D045 2LBX5 
5-20R Standard Duplex No No Back and Side 125/ AC — Bryan — 49YZ09 | 52HD49 — 49Y710 — 52Н052 
5-20R Standard Duplex No No BackandSide 125/АС — Hubbe — 4D056 | 4D057 | 4D058 — 168066 3D288 
5-20R Standard Duplex No No Back апа Side — 125V AC Illuminated — Hubbe — — 2LBX7 | 3D289 — 3D290 2LBX8 
5-20R Standard Duplex No No BackandSide 125/ AC — Hubbe — 1XC02 | 52826 | 5A084 | 52828 | 52824 3D291 
20A 5-208 Standard Duplex No No Back and Side 125/ AC — Hubbe — — — — — 4D059 * — 
5-20R Standard Duplex No No Back and Side 125/ AC — Hubbe — — — — — 2LBY6 — 
5-20R Standard Duplex Yes No Wire Lead 125V AC — Hubbell = 40/77 46/78 | 40/79 - 40/80 40/81 
5-20R Single No No Back and Side 125/ AC Hubbell E 52822 | 2LBX9 | 3D292 — 3D293 4D065 
6-20R Standard Duplex No No Back and Side 250/ AC Hubbell — — — 4D076 — — — 
GFCI Receptacle, Heavy Use Hospital Grade 
5-15R Decorator Duplex No No Back and Side — 125V AC — Hubbell | S9EA33 | 39EA36 | 39EA34 | 39EA35 = 39EA37 39EA38 
5-15R Decorator Duplex No No Modular 125V AC = Hubbell = = — 45UD97 — 45UD99 45UE01 
15A  5-15R Decorator Duplex Yes Yes Modular 125V AC — Hubbell — — — 45UE48 — 45UE50 — 
5-15R Decorator Duplex Yes Yes Back and Side 125/ AC = Hubbell | 39ЕА46 | 39EA49 | 39EA47 | 39EA48 — 39ЕА51 39ЕА52 
5-15R Decorator Duplex Yes No Back and Side 125V AC Nightlight Hubbell 450610 | 450613 450611 450612 = 45UG15 45UG16 
5-20R Decorator Duplex No No Modular 125V AC = Hubbell | 45UE22 | 45UE20 | 45UE23 | 45UE24 == 45UE26 45UE27 
20A 5-20R Decorator Duplex No No Back and Side 125/ AC == Hubbell | 39EA39 | 39EA42 | 39EA40 | 39EA41 — 39EA43 39EA44 
5-20R Decorator Duplex Yes No Back and Side 125V AC Nightlight Hubbell | 45UG18 | 45UG21 | 45UG19 | 45UG20 = 45UG23 45UG24 
5-20R Decorator Duplex Yes Yes Back and Side 125/ AC = Hubbell | 39EA54 | 39EA57 | 39EA55 | 39EA56 = 39EA59 39EA60 
* Slender/compact version. Т Includes green LED power indicators. 
> 
Е. қ 
ү "за Fs 
ДА Оше 
І | l ret t 
Amps Switch Switch Mfr. WHITE RED IVORY BLACK 31A355 ' = LI 
А Туре Style Model Item Мо. Item No. | Item No. | Item No. 2 
Wall Switch 1 w Y 
15A 1-Pole oggle SNAP1201 NA | 31A352 | 314413 31A350 31M10 
3-Way Toggle SNAP1203 NA | 31A354 — 314353 | 31A415 I j 
20A 1-Pole oggle SNAP1221 NA | 31А357 | 31A422 31A355 31A420 i d 
1-Pole Rocker SNAP2121 NA — — 31A468 | 31A465 — 
Pilot Light Wall Switch C 
15A 1-Pole Toggle SNAP1201PL_NA | 31A433 | 31A432 | 31A431 | 31A430 а x 
1-Pole Rocker SNAP2101PL NA — = — 31A452 CHUBBELL) 
1-Pole oggle  SNAP1221PL_NA| 31A447 | 31M46 | 31A445 | 31A444 2 314336 314326 
i 204 "em RI 8 Rocker | SNAP2121PL NA | 314478 — 31A477 = журекке 
Illuminated Wall Switc! mum = 
1-Pole ogge — SNAPIZOTILNA | 31A362 | 314429 | 314361 | 3142? — S9INAP Connect Il Wiring Devices 
15A 1-Pole Rocker SNAP2101IL NA | 31A451 — — 31A448 . . Я . . . 
3-Way oggle — SNAP1203IL NA | 31A440 — — — Suitable for use in commercial clip. Illuminated Switches have 
20A 1Рое ogge - ӨМАРТ22ІІ, МА | 314460: 31A443 | 31A442 | — — construction and in healthcare light On with load Off. Pilot Light 
NEMA WHITE RED IVORY BROWN "pen P B К қ 
Recep. Tamper Weather Mtr. applications. Great for installa- Switches have light On with load 
Amps contig. Resistant Resistant Model Item No. | Item No. | Item No. Пет No. tions with potential for frequent On. 120 to 277VAC. 
eceptacles : i 
15A — 5-5R Мо No SNAPS262A | 31A338| — | 31A336 | — device change-outs. Additional ^ RECEPTACLES 
Receptacles, Self Testing hospital grade versions are avail- н 
15A 5-15R No No GFRST15SNAP | 39EA64 — 39EA61 39EA63 а Й i Abuse-resistant nylon for heavy- 
5-15R Y Y GFTWRSTISSNAP| 450Е35 | — — | 45UE28 able; see Grainger.com. UL Listed ien 
D is v d lications. SNAPConnect 
20A 5-208 No No GFRST20SNAP | 39EA68 450074 | 39EA65 | 39EA67 апа CSA Certified. uty app ications. onnec 
— N N SNAP5362A 31A339 | 314392 Note: SNAPC\ tll is not tibl каше eliminates Exposed 
0 o = - lote: onnect II is not compatible В А 
20А 
ааа ТА — | —_ | ЖҮЗ |. — _ with SNAPConnect, Please check Mi, 616100260 parts. Salinas steel 
20A — 5-20R Yes Yes GFIWRST20SNAP| — — | 45UE40 | 45UE36 Model number before ordering. 9 р. | 
m" SOLID STRANDED SWITCHES PIGTAILED CONNECTORS 
r. 2 
E Description __ Model Item No. | Item No. Feature an abuse-resistant 1-phase, 2-pole, 3-wire clear 
Pigtail er парат 20A Novices, MESE SNAP НА 91A326 — thermoplastic rocker for heavy- Polycarbonate pigtails are made 
ШЫ SUP ШИ HAS шаш АЛУ | vane ora te 
ingle Pole Switches Е mur А i i 
3-Way Switches МАРЗИ МА 314334 | 314335 .— eliminates exposed energized and are required for all switches 
Single Pole Switch with Pilot Light SNAPSPP NA 31A408 | 31A409 parts. Stainless steel autoground and receptacles. 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. [== 
Plugs & Connectors Details on page A1. 


Straight Blade NEMA Configurations 


The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) standardized configurations for single-rated devices were created to minimize the 
possibility of unsafe mating of unmatched voltages and amperages. The standard also defines dimensional requirements to assist users in selec- 
tion of the proper product for a particular need. Use the figures below to help identify the correct device for your specific application. 


СЭСО (рН ЭСЭЭ) 


1-15В 2-20R 2-20P 5-15P 5-15R 5-20P 5-20R 5-30P 5-30R 5-30P 5-50R 5-50P 6-15P 6-15R 6-20P 


522424962) 8%) 2 Q2 MDE 


6-30R 6-30P 6-50R 6-50P 7-15R 7-15P 10-208  10-20P  10-30R  10-30P  10-50R  10-50P  14-20R 14-30R 


e e OG We Ue Us 

ТЕ [em 

vp = MODS Gy (<; No 
w y: Y Y ү 


14-30P  14-50R 14-50Р  14-60R  14-60P  15-20R 15-20Р  15-30R  15-30P  15-50R  15-50P  15-60R 15-60Р  18-60R 18-60Р 


Ө 


1-15Р 


= 
211 


а 
БЕ 
d 
Si 


BRYANT ? а 
NEMA 15А and 20A Straight-Blade Plugs and Connectors 


Valise? NEMA PLUG CONNECTOR 
1X997 Plug No. of No. of Mfr. Item Mfr. Item 
Config. _ Amps Voltage Poles Wires Color Material Brand Model No. Model No. 


General Grade 


1-5 15A 125/АС 2 2 Yellow Nylon Hubbell | HBL5866VY 1X997 HBL5869VY 57882 
5-15 15A 125/АС 2 3 Yellow PVC Hubbe HBL1447 52867 HBL1547 52872 
5-45 15A  125VAC 2 3 Yellow PVC Hubbell | HBLi4W47 1X976 * | HBLI5W47  1X977 * 
5-20 — 20A 125/АС 2 3 Yellow PVC Hubbell | НВ11433 30008 HBL1533 30010 
И 5-20 — 20A 125/АС 2 3 Yellow PVC Hubbell | HBLi4W33  3D009 * | HBLi5W33 30011 * 
Elastogrip® 7-15 15A  277VAC 2 3 Brown Nylon Hubbel = = HBL5324 30889 
1X977 Commercial Grade 
5-15 — 15A 125/АС 2 3 Black Nylon Hubbell | HBL5965VBLK 30224 HBL5969VBLK 30225 
5-15 15A 125/АС 2 3 Gray Nylon Hubbell | HBL5965VGY 30934 HBL5969VGY 21ВХІ 
® 545 15A  125VAC 2 3 Yellow Nylon Hubbell | HBL5965VY — 44253 HBL5969VY ^ 4A254 
5-20 | 20A  125VAC 2 3 Black Nylon Hubbell | HBL5364VBK 2LBW3 HBL5369VBK  2LBW4 
6-15 15А  250VAC 2 3 Yellow Nylon Hubbell | HBL5666VY 30221 HBL5669VY — 2LBW8 
108 Industrial Grade 
1-15 15A  125VAC 2 2 Black/White Nylon Bryan 9754NS 49ҮҮД8 — = 
б 1-5. 15A  125VAC 2 2 Yellow Nylon Hubbell | HBL5865VY 57881 = = 
2-00 20A 250/ AC 2 2 Yellow Nylon Hubbell | HBL9758VY 30290 = = 
= 5-5 15A 25V AC 2 3 Black Nylon Hubbe HBL5921 30222 — — 
neustna 5-15 15A 125VAC 2 3 Black Thermoplastic Bryan 52668 49ҮҮЗІ 52698 49YY19 
49YY48 5-15 15A 125V AC 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL5266CA  6A665 — — 
5-15 15A 125/АС 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL5280C 30190 — = 
5-5 15A 125/АС 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL5266C  4A250 HBL5269C 4А251 
5-15 15A  125V AC 2 3 Black/White Nylon Bryant | BRY5266NP 49ҮҮ49 BRY5269NC 49ҮҮ22 
insulas 5-5 15A  125VAC 2 3 Yellow Nylon Bryant | BRY5965Y  49YY55 BRY5969Y 49ҮҮ28 
nsulgrip 5-15 15A 125/АС 2 3 Yellow/White Nylon/Polymer Bryant |BRY5266NPCR 49YY50 — — 
Angle 5-220 | 20A  125VAC 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL5366C  4A255 HBL53690  4A256 
6A665 5-20 — 20A  125VAC 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL5366CA 52866 — — 
5-20 — 20A  125VAC 2 3 Black/White Nylon Bryant | BRY5366NP 49YY51 BRY5369NC 49ҮҮ24 
5-200 — 20A 125/АС 2 3 Yellow Nylon Hubbell | HBL5364VY 30207 HBL5369VY 30208 
5-20 20A 125V AC 2 3 Yellow/White Nylon/Polymer Bryant |BRYS366NPCR 49YY52 — — 
6-15 15А 250/АС 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL5666C 1Х995 HBL5669C 1X996 
6-15 15A 250/АС 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL5666CA 52879 — — 
6-15 15A  250V AC 2 3 Black/White Nylon Bryant | BRY5666NP 49YY54 BRY5669NC 49ҮҮ27 
6-15 15A  250V AC 2 3 Yellow Nylon Hubbell | HBL56CM66C 2LBW9 = = 
6-20 20A 250/АС 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL5466CA 57880 = = 
6-20 20A  250V AC 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL5466C 1X991 HBL5469C 1X992 
6-20 — 20A 250/АС 2 3 Black/White Nylon Bryant | BRY5466NP 49YY53 BRY5469NC 49ҮҮ26 
6-20 — 20A 250/АС 2 3 Yellow Nylon Hubbell | HBL5464VY  2LBW6 HBL5469VY 30910 
7-15 15A 277/АС 2 3 Black Insulprene Hubbel HBL5929 30223 — — 
Insulgrip? 10-2 20A 125/250/ АС 3 3 Black/White Nylon Bryan 9151N  49YY40 = = 
4A250 Hospital Grade Р 
5-15 — 15A 125/АС 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL8215C 5А076 HBL8219C ^ 5A077 
5-15 15A  125VAC 2 3 Transparent Nylon Hubbell | HBL8215CT 66627 HBL8219CT ^ 66628 
5-15 15A 125/АС 2 3 Transparent Polycarbonate Bryan 8266T 49YY33 8269T 49YY20 
5-45 15A  125VAC 2 3 White Nylon Hubbell | HBL8115V 57871 HBL8119V 57874 
5-15 15A  125VAC 2 3 White Nylon Bryant | BRY8266NP 49YY56 BRY8269NC 49ҮҮ29 
5-15 15А 125V AC 2 3 White Polycarbonate Hubbell | HBL8215CAT 57869 T — — 
5-15 15A 125/АС 2 3 White Polycarbonate Bryan 8295T 49YY34 1 — — 
5-220 20A  125VAC 2 3 Black/White Nylon Hubbell | HBL8315C 52868 HBL8319C 57873 
5-20 20A 125/АС 2 3 Transparent Nylon Hubbell | HBL8315CT 60629 HBL8319CT  2LBY1 
Hospital-Grade 5-20 20А 125V AC 2 3 Transparent Polycarbonate Bryan 8366T 49YY36 8369T 49YY?1 
5A076 5-20 — 20A 125/АС 2 3 White Nylon Hubbell | HBL8364V 21ВҮ2 — = 
5-20 — 20A 125/АС 2 3 White Nylon Bryant | BRY8366NP 49ҮҮ57 BRY8369NC 49ҮҮ30 
à 5-20 20A 125/АС 2 3 White Polycarbonate Hubbell | HBL8315CAT 52870 f — = 
—$ 6-15 15A 250/АС 2 3 White Nylon Hubbell | HBL8666V 40080 — = 
wi 6-20 — 20A 250/АС 2 3 White Nylon Hubbell | HBL8464V 21ВҮЗ HBL8469V 21ВҮ4 
e =, Marine Grade 
А 5-15 __ 15A 125/АС 2 3 Yellow Nylon Hubbell | HBL52CM66C 30197 HBL52CM69C 30198 
5-15 15A  125VAC 2 3 Yellow/White Nylon Bryan — = BRY5269NCSY 49YY23 
Marine-Rated 5-20 — 20A  125VAC 2 3 Yellow Nylon Hubbell | HBL53CM66C 30905 HBL53CM69C 30906 
35197 5-20 20A 125/АС 2 3 Yellow/White Nylon Bryan = = BRY5369NCSY 49YY25 
* Watertight. t Angle plug. t Locking feature. 
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ELECTRICAL 
Plugs & Connectors 


High-Ampere Plugs 
UL Listed and CSA Certified. 
Note: See page 326 for NEMA configurations. 


HUBBELL? PLUGS 


Heavy-duty cord clamps handle a wide range 
of cable sizes and hold conductors securely in 
place. Nylon bodies withstand severe abuse. 


BRYANT* 


4-position angle plugs allow cord to enter from top, 
bottom, or either side and stay close to wall. 


BRYANT? PLUGS 


Durable wall construction protects critical wiring from 
abusive environments. Reinforced thermoplastic polyes- 
ter provides high impact and heat resistance. 


Wiring Device-Kellems 


ү 
=к= 
= == 
Р МЕМА 10-ЗОР 
МЕМА 5-ЗОР 52843 
49ҮҮ44 


МЕМА STRAIGHT PLUG ANGLE PLUG 
No. of Мо. of Plug Mfr. Item Mfr. Item 

Amps Poles — Wires Voltage Config. Brand Model No. Model No. 

20A 3 3 125/250V AC 10-20Р Hubbe HBL9977C 57842 — — 

20A 3 4 125/250V AC 14-20Р Hubbe = = HBL8411C ^ 66631 | 

20А 3 4 250V AC 15-20P Hubbe = = HBL8421C 56794 ! 

30A 2 3 125V AC 5-30P Hubbe = = HBL9309 ^ 52911 

30A 2 3 125V AC 5-30P Bryan 9530NP  49YY44 = = 

30A 2 3 250V AC 6-30P Hubbe = = HBL9331 57985 

30A 2 3 250V AC 6-30P Bryan — — 9630ANPB 49ҮҮ46 

30A 3 3 125/250V АС 10-30Р Hubbe HBL9337C 57843 HBL9333 40086 NEMA 10-50P 

30A 3 4 125/250V AC 14-30P Bryan — — 9432ANPB 49ҮҮ41 49YY32 

30A 3 4 125/250V АС 14-30P Hubbe HBL9431C 57884 HBL9432C 56790 NEMA 5-30P 

30A 3 4 250V AC 15-30P Bryan — — 8432ANPB — 49YY37 57011 

30A 3 4 250V AC 15-30P Hubbe HBL8431C 57890 HBL8432C 56795 

50A 2 3 125V AC 5-50P Hubbe = = HBL9361 66118 

50A 2 3 125V AC 5-50P Bryan = = 9550ANPB 49ҮҮ45 

50A 2 3 250V AC 6-50P Hubbe! — = HBL9368 66119 

50A 2 3 250V AC 6-50P Bryan = = 9650ANPB 49ҮҮ47 

50A 3 3 125/250V AC 10-50Р Bryan 7513NP  49YY32 = = 

50A 3 3 125/250V AC 10-50Р Hubbe HBL7513C 57844 HBL7977 30282 

50A 3 4 125/250V AC 14-50Р Bryan = = 9452ANPB 49YY42 

50A 3 4 125/250V AC — 14-50P Hubbe HBL9451C 57886 HBL9452C 56791 

50A 3 4 250V AC 15-50P Hubbe HBL8451C 52892 HBL8452C 50796 

50A 3 4 250V AC 15-50Р Вгуап = = 8452ANPB 49YY38 

60A 3 4 125/250V AC 14-60Р Bryan = = 9462ANPB 49ҮҮ43 

60A 3 4 125/250V AC 14-60Р Hubbe HBL9461C 57888 HBL9462C 50792 

60A 3 4 250V AC 15-60P Bryan = = 8462ANPB  49YY39 

60A 3 4 250V AC 15-60P Hubbe HBL8461C 57894 HBL8462C 50797 

60 À 4 4 120/208VAC  18-60P Hubbell |HBL7303C 30242 HBL73020 30241 МЕМА 18-6ОР 

60А 4 4 120/208VAC  18-60P Bryan - = 8362ANPB — 49YY35 5С796 49YY35 

Plug Adapters Wiring Device-Kellems 247 Ы 
Warning: Where adapters have different ratings 1. Overcurrent protection is determined by blade end. е 9 а 
on blade and slot ends, the following precau- 2. Adapter use should be limited їо lowest rated end of adapter to prevent overheating. 6 ШІ Ш 
tions must be exercised in their use: Ju a | 

Slot End NEMA Slot End Blade End Plug Blade End Mfr. Item I 

Rating Connector Style Rating Configuration Style Model No. - 

SWire15A125V — — Straight Blade | 3 Wire 10A 250V Twist-Lock(R) 9053A 30294 29294 

20A 125V 5-20R Straight Blade 20A 125V L5-20P Locking HBL2129 30021 

15А 125V L5-15R Locking 15A 125V 5-15P Straight Blade HBL2271 30024 

20A 125V 5-20R Straight Blade 30A 125V L5-30P Locking HBL31CM29 30106 - 

1052200 19^ Non-NEMA Locking 15A 125V 5-15P Straight Blade 9054A 30295 ае 3 
20A 125V 15-208 Locking 15A 125V 5-15P Straight Blade | HBL21CM28 30536 ш 9:53 9 
20A 125V 5-15R — Straight Blade 20A 125V L5-20P Locking HBL21CM29 30537 oe Y y 
30A 125V L5-30R Locking 15A 125V 5-15P Straight Blade | HBL31CM28 —1UKB5 ~ „582. е 
30A 125V 15-208 —— Twist-Lock? 15A 125V NEMA 5-15P Straight Віайе | HBL61CM22  1UKB6 “f 3D295 

* Marine rated. ¢ Straight adapter cord. 
Locking Blade NEMA Configurations 
SW Sw x 
т 4 с %0 
1 1 c >? n 2 
ML-R МІ-ІР ML-2R  ML-2P  ML-3R  ML-3P 11-158  L1-15P 12-208 12-20Р 15-158 15-15Р 15-208 15-20Р  L5-30R 
X x 
x бр e Sw S = > 
eil (? 20 2, eU С)! di 2 0 
= e y 2 2 2 4, 
L5-30P 16-158  L6-15P 16-208 16-20Р  L6-30R  L6-30P 17-158  L7-15P 17-208  L7-20P 18-208  L8-20P 19-208  L9-20P 


L8-30R  L8-30P 


L14-20R L14-20P L14-30R 


L17-30P L18-20R L18-20P L18-30R L18-30P 


= & E» 5 5 ES X 
© 
à 2, {1 us 0м 0 Y 50 eil E GN с) 


114-ЗОР L15-20R L15-20P L15-30R L15-30P 116-208 


X X X X X x 
= == ce == a a 
cS (55 c c5 c i 
7 Z 7 2 7 2 


L19-30R L19-30P 121-208 L21-20P L21-30R L21-30P 


< 
q yy 
c 
7 


L16-30R L16-30P L17-30R 


L22-20R L22-20P L22-30R L22-30P 
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ELECTRICAL 
Locking Plugs & Connectors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. = 


NEMA Twist-Lock9 Devices 


Premium-quality industrial wiring devices feature a powerful cord grip, 1-pc. integrated dust 
shield, tough nylon housing, visible product identification, and roomy wiring chamber. 


(HUBBELL ) 


Wiring Device-Kellems 


Note: See page 327 for NEMA configurations. 
For boots, see page 329. 


SINGLE CONNECTOR BODY 
NEMA RECEPTACLE (BLACK) (BLACK AND WHITE) | PLUG (BLACK AND WHITE) 
Plug No. of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Amps Config. Poles Wires HP Voltage Model No. Model No. Model No. 
1-Phase 
15 [1-15 2 2 0.5 125VAC | HBL/535 30260 HBL7506C 30258 HBL7545C 30261 
15 L5-15 2 3 0.5 125VAC | HBL4710 5А072 HBL4729C 5А074 HBL4720C — 5A073 
15 [5-15 2 3 0.5 125V AC — = HBL4729CBK 10.12 ** | HBL4720CBK 1DJJ1 ** 
15 L6-15 2 3 2.0 250V AC | HBL4560 60576 HBL4579C 66579 HBL4570C — 66578 
Receptacle 15 L7-15 2 3 2.0 277V AC | HBL4750 57809 E = = = 
4A258 15 17-15 2 3 20 277V АС | HBL4760 60122 HBL4779C 1X986 HBL4770C 1X985 
20 L2-20 2 2 20 250V AC |НВ172108 30239 HBL7101C 30237 HBL7102C 30238 
> 20 15-20 2 3 10 125VAC | HBL2310 4A258 НВ12913 4A260 HBL2311  —4A259 
20 15-20 2 3 1.0 125/ АС — — HBL2313BK  1DJJ4 ** | HBL2311BK  1DJJ3 ** 
20 15-20 2 3 1.0 125V AC = = HBL23CM13 30046 it | HBL23CM11 30045 ii 
20 L6-20 2 3 2.0 250V AC | HBL2320 5А080 HBL2323  5A082 HBL2321 5А081 
20 L6-20 2 3 2.0 250V AC — = HBL2323BK  1DJJ8 ** | HBL2321BK  1DJJ7 ** 
20 L7-20 2 3 2.0 277V АС | HBL2330 1X978 HBL2333 57901 HBL2331  1X979 
= 20 L8-20 2 3 5.0 480V AC | HBL2340 57902 HBL2343 66124 HBL2341 66123 
+ > 20 L9-20 2 3 5.0 600V AC | HBL2350 30040 HBL2353 30042 HBL2351 30041 
№ 20 114-20 3 4 | Fine. to Moural, 125/250V AC| HBL2410 4A264 HBL2413 4А266 HBL2411 4A265 
ә 20 114-20 3 4! өто Neutral; 125/250VAC| — — HBL2413BK  1DJK7 ** | HBL2411BK  1DJK6 ** 
Connector 30 [5-30 2 3 10 125V AC | HBL2610 4А261 НВІ2613 44А263 HBL2611 44262 
4А260 30 [ 5-30 2 3 10 125V AC — — HBL2613BK  1DJJ6 ** | HBL2611BK  1DJJ5 ** 
30 L5-30 2 3 1.0 125V AC = = HBL26CM13 30080 it | HBL26CMi1 30088 ii 
30 L6-30 2 3 2.0 250V AC | HBL2620 5A086 HBL2623 _ 5A088 HBL2621 5А087 
30 L6-30 2 3 2.0 250V AC — — HBL2623BK  1DJKi ** | HBL2621BK  1DJJ9 ** 
30 L8-30 2 3 5.0 480V AC | HBL2640 66546 НВІ2643 66548 HBL2641 660547 
30 L14-30 3 4 2.0 125/250V AC| HBL2710 бА655 HBL2713 бА657 HBL2711  6A656 
3 zi L14-30 3 4 2.0 125/25D0(VAC| — — HBL2713BK  1DJK9 ** | HBL2711BK  1DJK8 ** 
-Phase 
20 L15-20 3 4 3.0 250V AC | HBL2420 44267 HBL2423  4A269 HBL2421  4A268 
20 L16-20 3 4 5.0 480V AC | HBL2430 6A661 HBL2433 6A663 HBL2431  6A662 
20 L18-20 4 4 2.0 120/208V AC| HBL2440 30053 HBL2443 5C972 HBL2441 56971 
20 L21-20 4 5 2.0 120/208/ АС| — = HBL2513 57906 HBL2511  1X981 
20 L21-20 Li 5 20 120/200VAC| = — HBL2513FC 1DNW1 ff | HBL2511FC —1DNV9 ff 
20 L21-20 4 5 2.0 120/208V AC| — = HBL2513BK  1DJK3 ^^ | HBL2511BK  1DJK2 ** 
20 [22-20 4 5 10.0 277/480V AC| НВ12520 60153 HBL2523 60545 HBL2521 6544 
30 L15-30 3 4 3.0 250V AC | HBL2720  4A270 HBL2723 44272 HBL2721 44271 
30 L16-30 3 4 10.0 480VAC | HBL2730 6А658 HBL2733 6A660 HBL2731 6А659 
30 L17-30 3 4 10.0 600V AC | HBL2740 30095 HBL2743 31097 HBL2741 30096 
30 L18-30 4 4 3.0 120/208V AC| HBL2750 30099 HBL2753 56970 HBL2751 56969 
30 L19-30 4 4 10.0 277/480V AC| HBL2760 30100 HBL2763 30102 HBL2761 30101 
30 [21-30 4 5 30 120/208V AC| HBL2810 1Х982 HBL2813 1X984 HBL2811 1X983 
30 [21-30 4 5 3.0 120/208VAC| | — — HBL2813FC  1DNW3 ff | HBL2811FC  1DNW2 ff 
30 [21-30 4 5 30 120/208V AC| = — HBL2813BK — 1DJK5 HBL2811BK —1DJK4 
30 L22-30 4 5 10.0 277/480V AC| HBL2820 57908 HBL2823 ^ 66549 HBL2821 56789 
Three-Phase 
20 L21-20 4 5 20 120/208V AC| HBL2510 1Х980 — — — — 
ды FLANGED INLET FLANGED RECEPTACLE PLUG (YELLOW, 
(WHITE NYLON) (WHITE NYLON) MARINE RATED) 
Flanged Inlet NEMA No.of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
3D034 imps Config. Poles Wires НР Voltage Model No. Model No. Model No. 
-Phase 
15 L5-15 2 3 0.5 125VAC | HBL4716C 30170 HBL4715C 30168 — = 
15 [6-15 2 3 2.0 250VAC | HBL4586 30785 f | HBL4585C  3D153 = = 
“% 20 12-20 2 2 2.0 250\/ АС — - HBL3226 30603 f — — 
. 20 [5-20 2 3 1.0 125VAC | HBL2315 30034 HBL2316 30035 HBL23CMTT 30045 ii 
co 20 L6-20 2 3 2.0 250V AC | HBL2325 30036 HBL2326 30037 HBL23CM21 30564 ii 
Y 20 L7-20 2 3 2.0 277V AC = = HBL2336 30038 = = 
е 20 [8-20 2 3 50 480V AC = = HBL2346 30039 — = 
fon 20 19-20 2 3 = 50: 600V AC = = HBL2356 30043 — — 
20 114-20 3 4 100600 Neutral, iospsovAC| HBL2415 30047 HBL2416 30048 = = 
30 [5-30 2 3 = 125VAC | HBL303NM 40351 f = = = = 
Flanged 30 [5-30 2 3 — 125VAC | HBL303SS 30054 — — — — 
30 L5-30 2 3 10 125VAC | HBL2615 30072 HBL2616 30073 HBL26CM11 300886 ii 
Receptacle 30 [6-30 7 3 20 250VAC | HBL2625 30074 HBL2626 30075 HBL26CM21 30639 5 
3D035 30 18-30 2 3 5.0 480V AC — — HBL2646 30632 — — 
114-30 3 4 20 125/250V AC| HBL2715 30090 HBL2716 30001 — — 
115-20 3 4 3.0 250V AC | HBL2425 30566 HBL2426 30049 - - 
[16-20 3 4 5.0 4807 АС | HBL2435 3572 HBL2436 30052 = = 
118-20 4 4 2.0 120/208V AC = = HBL2446 30574 = = 
121-20 4 5 20 120/208V AC| HBL2515 50995 HBL2516 50996 — = 
[15-30 3 4 3.0 250VAC | HBL2725 30092 HBL2726 30093 — = 
L16-30 3 4 10.0 480V AC | HBL2735 3D64i HBL2736 30094 = = 
L17-30 3 4 10.0 600VAC | HBL2/45 30642 HBL2746 30098 - - 
118-30 4 4 3.0 120/208V AC| HBL2755 30643 HBL2756 30644 = = 
L19-30 4 4 10.0 277/480V АС| HBL2765 30645 HBL2766 30646 = = 
Corrosion 30 І21-20 4 5 3.0 120/208V AC| HBL2815 30103 HBL2816 30104 = = 
Resistant Plug 30 122-30 4 5 10.0 277/480V АС| HBL2825 30660 HBL2826  3D661 = = 
3D564 * Flush duplex receptacle, brown. f Stainless steel housing. Nonmetallic housing and cover, marine rated. # Stainless steel housing and cover, marine rated. 


** All black. +} Designed for use with flat cable. t£ Yellow, marine rated. 
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or Use With 


328 GRAINGER. 


nn 


Insulgrip? Plug and Connector 
Twist-Lock? Latching Kit 


Latch with locking slide provides double-locking feature for plug and connector bodies to 
prevent unintentional disconnection even under high vibration. 


F 
All 3-Wire 20А or 30A Locking PlugsInsulgrip Plugs and Connectors 
All 4- and 5-Wire 20А or 30A Twist-Lock Insulgrip Plugs and Connectors 
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Wiring Device-Kellems 


Mfr. 
Color — Model 
White SK2 
White SK3 


Item 
No. 
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40579 
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ELECTRICAL 
Locking Plugs & Connectors 


HUBBELL 


Locking Devices 


Note: For NEMA configurations, see page 327. 
® 
MIDGET DEVICES BRYANT 


Nylon plugs and connector bodies resist impact and abuse. 2-wire valise 
devices have bundling clamp screw terminals; 3-wire valise devices have insu- 
lation displacement (IDC) terminals. This allows easy and fast installation. Angle 
devices are low profile for use in limited spaces. Valise devices have offset jaw 
cord grips to prevent strain on terminals. UL Listed and CSA Certified. 


HUBBELL NEMA DEVICES 

Impact- and crush-resistant nylon construction withstands industrial chemicals 
and solvents. Plugs and connectors have 2-part offset jaw cord grips and totally 
insulated dead-front construction. Receptacles have a thermoplastic base, all- 
brass grounding system, and 1-pc. contact. UL Listed and CSA Certified. 


HUBBELL ISOLATED GROUND RECEPTACLES 


Insulation barrier construction isolates ground contacts from mounting strap for 
a noise-free ground. IG triangle on face of receptacle indicates isolated ground 
device. Green grounding screw is connected directly to grounding contacts. For 
use in accordance with NEC/NFPA Article 250-74, Exception 4. ANSI C73, NEMA 
WD-6. UL Listed to Standard 498 and CSA Certified, CSA C22.2 42. 


® ha 
Wiring Device-Kellems 


6C577 


b 


49YX75 


3D055 


3D265 
PLUG CONNECTOR BODY FLANGED RECEPTACLE FLANGED INLET 
NEMA Mfr. Mfr. Mfr. Mfr. 
Amps Config. Voltage Description Model Item No. Description Model Item No. | Description Model Item No. | Description Model Item No. 
Hubbell Midget Locking Devices 
15A МІ 120V AC Valise? HBL7465V . 1X999 Valise? HBL7464V 17998 55 Flange X HBL7468 1XC00 SSFlange ^ HBL7467 66616 
15A ML-2 120V AC Valise? HBL7594V 66146 Valise? HBL7593V 660145 SS Flange НВІ7596 52912 55 Flange ^ HBL7595 56798 
15A ML-2 120V AC Straight HBL7594 6С626 Straight HBL7593 6C625 Му/оп Flange HBL7596N 30271 | Nylon Flange HBL7595N 30270 
15A ML-2 120V AC Angle HBL7570 30266 Angle HBL7571 3D267 — — — — — — 
15A  ML-3 120/240V AC Valise? HBL7485V 66618 Valise? HBL7484V 660617 55 Flange ^ HBL7487 66620 — — — 
15A МІ-3 120/240У АС Straight HBL7485 52909 Straight HBL7484 52910 — — — — — — 
Bryant Midget Locking Devices 
15А -1 125V AC | Triple Gripper® 7465N 49YX69 | Triple Gripper?^ 7464М 49YX68 |NylonFlange —7468N 49YX71 | Nylon Flange 7466М 49YX70 
15A ML-2 125V AC | Triple Gripper? — 7594NP 49YX75 | Triple Gripper? 7593МС 49YX74 |NylonFlange —7596ER 49YX77 | Nylon Flange — 7595MB 49YX76 
15A МІ-3 125/250У АС! Triple Gripper? 7485МР 49YX73 | Triple Gripper? 7484МС 49YX72 = = = — — — 
NEMA No. of No. of Mfr. Item 
Description Amps Config. Poles Wires HP Voltage Color Model No. 
Hubbell Miscellaneous NEMA Locking Devices 
Duplex Receptacle 15 L5-15R 2 3 0.5 125V AC Brown HBL4700 6A664 
Duplex, Combination 5-15R & L5-15R 15 L5-15R 2 3 0.5 125V AC Brown HBL4792 3D171 
Flanged Receptacle, Metal 15 L5-15R 2 3 0.5 125V AC Brown HBL4715 3D167 
Flanged Inlet, Metal 15 L5-15P 2 3 0.5 125V AC Gray HBL4716 3D169 
Duplex Receptacle 15 L6-15R 2 3 2.0 250V AC Brown HBL4550 66575 
Single Receptacle, Panel Mount 15 L6-15R 2 3 20 250V AC Black HBL4563 60577 
Connector Body, Elastogrip 15 L5-15R 2 3 = 125V AC Yellow HBL2547 3D060 
Connector Body, Watertight Elastogrip 15 L5-15R 2 3 — 125V AC Yellow. HBL25W47 3D071 
Plug, pastogrip 15 L5-15P 2 3 0.5 125V AC Yellow HBL2447 3D054 
Plug, Watertight Elastogrip 15 [5-15P 2 3 0.5 125V AC Yellow HBL24W47 3D055 
RECEPTACLE PLUG CONNECTOR BODY 
No. of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Amps Poles Wires Voltage Model Description No. Model No. Model No. 
Hubbell Non-NEMA Locking Devices (Replacement Use Only) 
15/10 3 3 125/250V AC HBL7580 Duplex 3D268 HBL7567C 3D265 HBL7565C 3D264 
15/10 3 3 125/250V AC HBL7582 Single 3D269 — — — = 
20 2 3 250V AC HBL7310BG Single 3D243 HBL9965GCB 3D300 — — 
20 3 3 125/250V AC HBL7310B Single 66610 HBL9965C 6632 HBL7314C 6611 
20 3 4 250V AC HBL7410BG Single 3D246 HBL7411GCB 3D247 HBL7413GCB 3D248 
20 4 4 120/208V AC HBL7410B Single 66612 HBL7411C 60613 HBL7413C 60614 
20/10 4 5 250/600V AC HBL3520 Single 3D117 HBL3521C 3D118 HBL3523C 3D119 
30 3 3 125/250V AC HBL3330 Flush 3D109 HBL3331C 3D110 HBL3333C 3D111 
30 3 4 250V AC HBL3430G Single 66550 HBL3431GCB 66551 HBL3433GCB 6552 
30 4 4 120/208V AC HBL3430 Single 3D114 HBL3431C 3D115 HBL3433C 3D116 
NEMA No. of No. of Mfr. Item 
Amps Voltage Config. Poles Wires Description Model No. 
Hubbell Isolated Ground Locking Receptacles, Orange 
15 125V AC L5-15R 2 3 Duplex 164700A 6C121 
15 240V AC L6-15R 2 3 Duplex 164550A 4D319 
20 125V AC L5-20R 2 3 Single 162310 52900 
20 240V AC L6-20R 2 3 Single 162320 66649 
20 480V AC L8-20R 2 3 Single 162340 2XTF3 
20 240V AC L15-20R 3 4 Single 162420 2XTFA 
20 120/208V AC L21-20R 4 5 Single 162510 2XTF5 
30 125V AC L5-30R 2 3 Single 162610 52903 
30 240V AC L6-30R 2 3 Single 162620 6C650 
30 240V AC L15-30R 3 4 Single 162720 2XTF7 
30 125/250V AC L14-30R 3 4 Single 162710 2XTF6 
30 120/208V AC L21-30R 4 5 Single 162810 6651 
Weatherproof Boots for Plugs and Connectors momen BRYANT” 
Thermoplastic elastomer boots protect cord- FOR PLUGS |ҒОН CONNECTOR BODIES 
connected devices from harmful UV rays and Description иш ЕН item 
many chemicals. Graduated-step cord entry Баанай Teviceellems, р HBL6017 302261 HBL6018 30227 
1 Н raight Blade, 15 ап nsulgrip 
design accommodates a wide range of cord — —Fivist-Lock®, 15A 2 and 3 Wire HBL6023 —3D228 | HBL6024 — 30230 
sizes. Closure plug, sold separately, slips over To 20 and ЖА, 3 Wire " НЕГЕ 30231 НЕГЕ 30232 
Wist-Lock$, 20 ani „Дап ire 5 
the connector boot to seal the front of the Marine Rated, Straight Blade, 15 and 20А Insulgrip HBLGOCMT7 30944 | HBLGOCMTS — 30945 
device when not plugged in. m Rated, Twist-Lock®, 20 and 30A, 3 Wire HBL6OCM31 30949 | HBL60CM32 30950 
: Е ryan 3D231 
Note: When selecting a boot for a connector that will be 10A and 15A Locking Devices, 15A and 20A Straight Blade | 5200BP —49YY13| 5200BC 49YY12 
used with a flanged inlet, use a boot for a plug. 20A and 30A Locking Devices 720008Р 49YYi5s| 7200080 48ҮҮ14 
50A Locking Devices 77168 — 49YY16 7717В 49YY17 
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ELECTRICAL 
Locking Plugs & Connectors 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


LOCKING RECEPTACLE 


А LOCKING PLUG LOCKING CONNECTOR 
151; Os NEMA Мо. of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
6 PI Amps Config. Poles Wires Voltage Model No. Model No. Model No. 
4 $ ug 15 5-15 2 3 125VAC 4721NP 49ҮХ18 | 4732NC  49YW89 4710 49YX46 
A 49YX18 15 16-15 2 3 250VAC 70615NP  49YX25 | 70615NC 49ҮМ/96 70615FR — 49YX53 
& 15 17-15 2 — 3 277VAC 4770NP 49YXi9 | 4/79NC 48ҮМ/90 4760 49YX47 
[5] 20 15-20 2 3 125VAC 70520NP  49YX22  BRY70520NC 49YW93 70520FR — 49YX51 
20 16-20 2 3 250VAC 70620NP  49YX26 | 70620NC  49YW97 70620FR 49YX54 
„*@, 20 17-20 2 3 277VAC 70720NP  49YX28 | 70720NC  49YW99 70720FR 49ҮХ56 
У ty 20 18-20 2 3 480VAC 70820NP  49YX29 | 70820NC  49YX0i 70820FR 49ҮХ57 
Connector ў t Ns 20 11403 4 125/250УА6 | 71420NP 49YX30 | 71420NC 49ҮХ02 71420FR 49ҮХ58 
49YW89 % E ez 20 11520 3 3 250VAC — — — — 71520FR 49ҮХ60 
Бл ® ~ 20 115-20 3 4 250VAC 71520NP  49YX32 7152046 49ҮХ04 — - 
: 20 11620 3 4 480VAC ВВҮТ1620МР 49YX34 | 71620NC 49ҮХ06 71620FR 49ҮХ62 
Receptacle 20 12120 4 5 120/208VAC | 72120NP  49YX36 BRY72120NC 49ҮХ08 72190FR 49ҮХ64 
BRYANT” 49YX64 20 12320 4 5  34//600VAC | 72320NP 49YX38 | 72320NC  49YX10 72320FR — 49YX66 
30 15-30 2 3 E TOS30NF 49YX23 70530NC 49YW94 70530FR — 49YX52 
H 30 15-30 2 3 125VÀ 70530NPCR 49YX24 *|70530NCCR 49YW95 * = = 
Locking Plugs, Connectors, 30 16-30 2 3 250VAC 70630NP  49YX27 | 7/0630NC  49YW98 70630FR 49ҮХ55 
30  Li4-30 3 4 125/250VAC | 71430NP 49YX31 | 71430NC 49YX03 7i430FR — 49YX59 
and Receptacles 30 1530 3 4 250VAC 71530NP 49YX33 | 71530NC  49YX05 | 71530FR  49YX61 
. j ) : . 30 L1630 3 4 480VAC 71630NP  49YX35 | 71630NC 49ҮХ07 71630FR — 49YX63 
Nylon devices are chemical and impact-resistant with 30 2 Pig Ж 4 5 ТАУЛДУАС КЗЫ IT г АЫ BRY Eus Ed 
: А : Nub rip on- 
io intemal, self centering Triple Gripper® cord grip with 50 Моп-МЕМА 2 3 600VAC/250VDC| 3/63 49YX16 3/62  49YW87 3771 49YX45 
radius teeth design provide secure cord retention. Plugs 50 Non-NEMA 3 4 UEM c 6365CR — 49YX21 6364CR — 49YW92 63600R 49ҮХ49 
i i -resi 50 Non-NEMA 3 4  600VAC/250VD = - - - 7379 49YX48 
and Connectors are polarized and moisture-resistant. 50 Non-NEMA 3 4 600VAC/2BOVDC| 3765 49YXi7 | 3764 48ҮМІ88 3769 — 48ҮХ44 
Receptacles are single locking. * Corrosion resistant. 
= = - = = = = Puks 
eas NEMA Locking Devices with Ground Continuity Monitoring "=" 
$m Dual-LED indicators provide immediate visual NEMA PLUGS EN 
identification of potential upstream mis-wire condi- ШЫ) No. of No. of Mir. Item Mir. Item 
tions. Nylon housing provides superior chemical and App (9100. Pos Wiese М Не Ж сү рои 
жана +, Impact resistance, with an integral dust seal. Single- 21-15, 5 1с тауары” ТОН БІ 
plane wiring for easy installation. Black and white 30 16-30 2 3 250VAG L630PGCM 1PGL3 L6300GCM —1PGLO 
color. UL and C-UL Listed. Meet FSUL Standards. 30 L1430 3 4 125/250VAC — —  |L143006CM 1PGN3 


» Watertight Safety- 
Shroud Twist-Locks® mm 
e А " " 
UL Type 4X-rated devices can prevent the ingress of water under Note: For Watertight 
ӨТЕН — Plug Connector Body hose-down conditions. Feature stainless steel hardware, closure кла see 
ACT67 prosa 4CV53 4CV54 caps, 1-pc. thermoplastic housing, and lockout-tagout hole. pagesat 
RECEPTACLE PLUG CONNECTOR BODY MALE INLET 
NEMA No.of No.of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Amps Config. Poles Wires HP Voltage Model No. Model No. Model No. Model No. 
1-Phase 
20 15-20 2 3 10 125VAC |HBL23108W 4CT63 НВ123115М4/ 4CT65 HBL2313SW  4CT66 HBL2315SW  4CT67 
20 16-20 2 3 2.0 250VAC |HBL2320SW —4CT71 HBL23219W 46173 HBL2323SW 4С174 — - 
20 17-20 2 3 2.0 27/VAC |НВІ23306М// 46179 HBL23319W 4СТ81 HBL2333SW 4СТ82 - - 
20 11420 3 4 1 Line to Neutral, 2 Line to Line 125/250VAC |HBL2410SW — 46187 HBL24119W 46789 HBL2413SW 46790 — = 
30 15-30 2 3 20 125VAC |HBL2610SW  3HZ79 HBL26119W 46/21 HBL2613SW 46/22 HBL2615SW 46/23 
30 16-30 2 3 20 250VAC |НВІ26206// 46/27 НВІ2621547 46/29 НВ1262359М4/ 46/30 = = 
30 L1430 3 4 2.0 125/250VAC HBL27108W — 4CV35 HBL27119W 40/37 HBL2713SW  4CV38 HBL2715SW 46/39 
3-Phase 
20 11520 3 4 3.0 250VAC |HBL2420SW 46195 HBL24219W — 4CT97 HBL2423SW 46798 — = 
20 11620 3 4 5.0 480VAC |HBL2430SW 46/04 HBL24319W 40/06 HBL2433SW 40/07 HBL2435SW 4CV08 
20 12120 4 5 2.0 120/208VAC HBL2510SW — 4CV12 HBL25119W — 4CV14 HBL2513SW 4CV15 — = 
30 Li5-30 3 4 3.0 250VAC |HBL2/20SW 46/43 HBL27219W 40/45 HBL2723SW 40/46 HBL2725SW 46/47 
30 Li6-30 3 4 10.0 480VAC |HBL2730SW 46/51 HBL2731SW 40/53 HBL2733SW 40/54 — - 
30 117-502 3 4 10.0 600VAC |HBL2/40SW 46/59 HBL27419W 40/61 HBL2/43SW 40/62 — = 
30 12130 4 5 3.0 120/208VAC|HBL2810SW — 4CV67 HBL28119W 40/69 HBL2813SW 46/70 HBL2815SW 46/71 


50A Twist-Lock® Devices 


Box terminal with Allen-head threaded lug permits high clamping pressure on conductors without damaging Wiring Dewce-Ketlems 
the threads. Receptacles have zinc-plated steel nosepieces that cannot be distorted to mate with the wrong device. 
Connectors and plugs have a super-tough, ribbed-nylon housing for superior impact/crush resistance and secure grip- 
ping. Stainless steel shroud on plugs protects plug blades from damage. 


(HUBBELL) 


Receptacle 
3D324 


RECEPTACLE CONNECTOR BODY PLUG FLANGED INLET 
No. of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Poles Wires Voltage Model No. Model No. Model No. Model No. 
Locking Devices 
2 3 125VAC CS6370 3D325 CS6360C 3D320 CS6361C 3D321 = = 
2 3 250VAC С58269 30332 CS8264C 3D330 CS8265C 3D331 — — 
2 3 480VAC CS8469 3D338 CS8464C 3D336 CS8465C 3D337 = — 
2 3 600VAC/250VDC | HBL3771 3D128 HBL3762C 30123 HBL3763C X 30124 — — 
3 4 125/250VAC CS6369 3D324 CS6364C 3D322 CS6365C 3D323 CS6375 3D326 
3 4 250VAC CS8369 3D335 CS8364C 3D333 CS8365C 3D334 С58375 40208 
с tor Bod 3 4 480VAC CS8169 3D329 CS8164C 3D327 CS8165C 3D328 CS8175 40206 
onneecor косу 3 4  600VAC/250VDC | HBL37690 30127 HBL3764C 30125 HBL3765C 30126 — — 
3D320 3 4 600VAC/250VDC | НВ17379 3D245 f HBL7764C 30274 + HBL7765C 30275 { — — 
Marine-Rated Locking Devices 
2 3 125VAC HBL63CM70 30980 HBL63CM60 30975 HBL63CM61 30976 HBL503NM 40352 * 
p ^ | 3 4 125/250VAC | HBL63CM69 30979 HBL63CM64 30977 HBL63CM65 30978 HBL504NM 40353 
FA k] 4 125/250VAC — — — — — — HBL504SS 30982 t 
A ' Mfr. Item 
Description Model No. 
! Accessories 
cu Plug Seal-Tite® Boot, Black, Elastomer Material Withstands UV Rays and Many Chemicals HBL7716C 3D272 
bom Connector Body Seal-Tite® Boot, Black, Elastomer Material Withstands UV Rays and Many Chemicals HBL7717C 3D273 
ge Receptacle Weatherproof Cast-Aluminum Cover for Single-Gang FS/FD Boxes HBL7770 3D276 
Receptacle Weatherproof Thermoplastic Gray Cover for Single-Gang FS/FD Boxes HBL7774WO 3D277 
Plug Flanged Inlet -Receptacle Weatherproof Thermoplastic Yellow Cover for Single-Gang FS/FD Boxes HBL77CM74WO 3D280 
3D321 4D206 Box Cover for 4" Square or 2-Gang HBL50SC 2EAV1 
* Nonmetallic housing and cover. T Stainless steel housing and cover. ¢ For replacement use only. 
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ELECTRICAL 
Watertight Devices 


Watertight Devices 


Corrosion-resistant devices are suitable for 
dust-laden, damp, or wet (IP66) environ- 
ments, including temporary submersion 
(IP67). Rated NEMA 4, 4X, 6, and 6P. UL 
Listed and CSA Certified. 


HUBBELL® 


Plugs and connectors feature keyed interior 
for easy installation and high conductiv- 

ity brass termination. Also designed with 
Gotcha® ring and collapsible bushing strain 
relief. The strain relief nut seals on the body, 
eliminating areas of debris collection, and 
provides impact resistance. Unique cone 


NEMA No. of No. of 
Amps Contig. Poles Wires 
Straight-Blade Devices 
15 5-15 2 3 
15 5-15 2 3 
15 5-15 2 3 
15 6-15 2 3 
15 6-15 2 3 
20 5-20 2 3 
20 5-20 2 3 
20 6-20 2 3 
20 6-20 2 3 
Locking Devices 
15 L5-15 2 3 
15 [5-15 2 3 
15 L5-15 2 3 
15 L5-15 2 3 
15 L6-15 2 3 
15 L6-15 2 3 
15 L6-15 2 3 
15 L7-15 2 3 
15 [7-15 2 3 
15 L7-15 2 3 
20 L5-20 2 3 
20 L5-20 2 3 
20 L5-20 2 3 
20 L5-20 2 3 
20 L6-20 2 3 
20 L6-20 2 3 
20 16-20 2 3 
20 L7-20 2 3 
20 L7-20 2 3 
20 L7-20 2 3 
20 L14-20 3 4 
20 L14-20 3 4 
20 L14-20 3 4 
20 L15-20 3 4 
20 L15-20 3 4 
20 L15-20 3 4 
20 L15-20 3 4 
20 L16-20 3 4 
20 L16-20 3 4 
20 L16-20 3 4 
20 L16-20 3 4 
20 L21-20 4 5 
20 L21-20 4 5 
20 L22-20 4 5 
20 L23-20 4 5 
20 Non-NEMA* 3 3 
20 Non-NEMA* 3 3 
20 Non-NEMA* 4 4 
30 L5-30 2 3 
30 L5-30 2 3 
30 L5-30 2 3 
30 L5-30 2 3 
30 L6-30 2 3 
30 L6-30 2 3 
30 L6-30 2 3 
30 L7-30 2 3 
30 L7-30 2 3 
30 L7-30 2 3 
30 L14-30 3 4 
30 L14-30 3 4 
30 L14-30 3 4 
30 L15-30 3 4 
30 L15-30 3 4 
30 L15-30 3 4 
30 L16-30 3 4 
30 L16-30 3 4 
30 L16-30 3 4 
30 L16-30 3 4 
30 L17-30 3 4 
30 L17-30 3 4 
30 L17-30 3 4 
30 L18-30 4 4 
30 L18-30 4 4 
30 L21-30 4 5 
30 L21-30 4 5 
30 L22-30 4 5 
30 L23-30 4 5 
30 Non-NEMA* 3 3 
30 Non-NEMA* 3 3 
30 Non-NEMA* 4 4 


* Not UL Listed, for replacement use only. 


Since 1918 
o 


ERICSZN 


seal prevents dirt and debris from collect- 
ing at cable entrance and adjusts to various 
cable ranges. All stainless steel hardware 
and corrosion-resistant connection points. 


ERICSON® 

Designed with antimicrobial additives, 

these watertight devices provide continual, 
long-lasting protection against the growth 
of bacteria, mold, mildew, and fungi. These 
NSF/UL/CSA rated wiring devices can be 
used for new and existing installations, and 
are suitable for a wide range of applications. 


Wiring Device-Kellems 


PLUG 
Mfr. 
Voltage Color Brand Model 
125VAC Yellow Hubbell HBL14W47A 
125VAC Black Hubbell | HBL14W47BK 
125VAC Yellow. Ericson | 1510-PW6P-AM 
250VAC Yellow Hubbell HBL14W49 
250VAC Yellow Ericson | 1514-PW6P-AM 
125VAC Yellow Hubbell HBL14W33A 
125VAC Yellow. Ericson | 1512-PW6P-AM 
250VAC Yellow Hubbell HBL14W48 
250VAC Yellow Ericson | 1516-PW6P-AM 
125VAC Black Hubbel HBL24W47BK 
125V AC Yellow Hubbell — 
125VAC Yellow Hubbel HBL24W47A 
125VAC Yellow Ericson | 1520-PW6P-AM 
250V AC Yellow Hubbe — 
250VAC Yellow Hubbel HBL24W49 
250VAC Yellow Ericson | 1522-PW6P-AM 
277V AC Yellow Hubbe — 
277VAC Yellow Hubbel HBL24W34 
277VAC Yellow Ericson | 1524-PW6P-AM 
125VAC Black Hubbel HBL26W47BK 
125V AC Yellow Hubbe = 
125VAC Yellow Hubbel HBL26W47 
125VAC Yellow Ericson | 2310-PW6P-AM 
250VAC Yellow Hubbe HBL26W48 
250V AC Yellow Hubbell = 
250VAC Yellow Ericson | 2312-PW6P-AM 
277VAC Yellow Hubbel HBL26W49 
277V AC Yellow Hubbe — 
277VAC Yellow Ericson | 2314-PW6P-AM 
125/250V AC Yellow Hubbel — 
125/250VAC Yellow Hubbe HBL26W74 
125/250VAC Yellow Ericson | 2320-PW6P-AM 
250V AC Yellow Hubbe — 
250VAC Yellow Hubbell HBL26W75 
250VAC Black Hubbell HBL26W75BK 
250VAC Yellow Ericson | 2322-PW6P-AM 
480VAC Yellow Hubbell HBL26W76 
480V AC Yellow Hubbell — 
480VAC Black Hubbell HBL26W76BK 
480VAC Yellow Ericson | 2324-PW6P-AM 
120/208VAC Yellow Hubbel HBL26W81 
120/208VAC Black Hubbel HBL26W81BK 
277/480VAC Yellow Hubbel HBL26W82 
347/600VAC Yellow Hubbel HBL26W83 
125/250VAC Yellow Hubbel HBL26W08 
125/250V AC Yellow Hubbel = 
120/208VAC Yellow Hubbel HBL26W09 
125V AC Yellow Hubbe = 
125VAC Yellow Hubbel HBL28W47 
125VAC Black Hubbel -- 
125VAC Yellow Ericson | 2510-PW6P-AM 
250V AC Yellow Hubbel — 
250VAC Yellow Hubbel HBL28W48 
250VAC Yellow Ericson | 2512-PW6P-AM 
277V AC Yellow Hubbel = 
277VAC Yellow Hubbe HBL28W49 
277VAC Yellow Ericson | 2514-PW6P-AM 
125/250VAC Yellow Hubbe HBL28W74 
125/250V AC Yellow Hubbe — 
125/250VAC Yellow Ericson | 2520-PW6P-AM 
250V AC Yellow Hubbe — 
250VAC Yellow Hubbe HBL28W75 
250VAC Yellow Ericson | 2522-PW6P-AM 
480VAC Black Hubbell HBL28W76BK 
480VAC Yellow Hubbell HBL28W76 
480V AC Yellow Hubbell — 
480VAC Yellow Ericson | 2524-PW6P-AM 
600VAC Yellow Hubbell HBL28W77 
600V AC Yellow Hubbell — 
600VAC Yellow Ericson | 2526-PW6P-AM 
120/208VAC Yellow Hubbell HBL28W78 
120/208VAC Yellow Ericson | 2530-PW6P-AM 
120/208VAC Black Hubbell HBL28W81BK 
120/208VAC Yellow Hubbell HBL28W81 
277/480VAC Yellow Hubbell HBL28W82 
347/600VAC Yellow Hubbell HBL28W83 
125/250V AC Yellow Hubbell = 
125/250VAC Yellow Hubbell HBL28W08 
120/208VAC Yellow Hubbell HBL28W09 


Ericson Plug 
40LM93 


Item 
No. 


39AW17 
39AW18 
40LN02 
39AW20 
40LN15 
39AW16 
40LN18 
39AW19 
40LM93 


39AW92 


39AW26 
40LM89 


39AW27 
40LN22 


39AW28 
40LN13 
39AW95 


39AW32 
401.М03 
39AW33 


40/86 
39AW34 


40LN04 


39AW35 
40LN12 


39AW36 
39AW96 
40LM91 
39AW37 


39AW38 
401108 
39AW97 
39AW98 
39AW99 
39AX01 
39AW85 


39AW94 
39AW46 
40LM88 


39AW47 
40LM95 


39AW48 
40LN10 
39AW49 


401001 


39AWS0 
40LN14 
39AX09 
39AW51 


4010492 
39AW52 


40LN23 
39AW89 
40LN24 
39AX11 
39AX10 
39AX12 
39AX13 


39AW87 
39AW83 


Hubbell 


Receptacle 


& Cover 
39AW91 


Hubbell 


Connector 
39AW86 
CONNECTOR 
Mfr. Item 
Model No. 
HBL15W47A ЗӘАМ/22 
HBL15W47BK  39AW23 
1610-CW6P-AM — 40LN05 
HBL15W49 39AW25 
1614-CW6P-AM — 40LN19 
HBLT5W33A 39АМ/21 
1612-CW6P-AM — 40LM99 
HBL15W48 39AW24 
1616-CW6P-AM — 40LN06 
HBL25W47BK . 39AW93 
HBL25W47A X 39AW29 
1620-CW6P-AM — 40LM94 
HBL25W49 39AW30 
1622-CW6P-AM — 40LM85 
HBL25W34 39AW31 
1624-CW6P-AM — 40LM90 
HBL27W47BK X 39AX03 
HBL27W47 39AW39 
2410-CW6P-AM 401М87 
HBL27W48 39AW40 
2412-CW6P-AM 401М97 
HBL27W49 39AW41 
2414-CW6P-AM — 40LM96 
HBL27W74 39AW42 
2420-CW6P-AM — 40LNT1 
HBL27W75 39AW43 
HBL27W75BK ЗАХОД 
2422-CW6P-AM 401420 
HBL27W76 39AW44 
HBL27W76BK . 39AW45 
2424-CW6P-AM — 40LN17 
HBL27W81 39AX05 
HBL27W81BK 39АХ06 
HBL27W82 39AX07 
HBL27W83 39AX08 
HBL27W08 39AW84 
HBL27W09 39AX02 
HBL29W47 39AW53 
HBL29W47BK 39АХ14 
2610-CW6P-AM 401М07 
HBL29W48 39AW54 
2612-CW6P-AM 401М16 
HBL29W49 39AW55 
2614-CW6P-AM — 40LM82 
HBL29W74 39AW56 
2620-CW6P-AM 401М83 
HBL29W75 39AW57 
2622-CW6P-AM —40LM84 
HBL29W76 39АМ/58 
2624-CW6P-AM 401409 
HBL29W77 39AW59 
2626-CW6P-AM — 40LM98 
HBL29W78 39AW88 
2630-CW6P-AM — 40LN21 
HBL29W81BK 39АХ16 
HBL29W81 39AX15 
HBL29W82 39AX17 
HBL29W83 39AX18 
HBL29W08 39AW86 
HBL29W09 39AW82 
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RECEPTACLE WITH COVER 
Mfr. Item 
Model No. 
HBLGOW47 384160 
HELGOWAS — 39AW62 
HBLG0W33 — 39AWEA 
HBLGOWAS — 39AW63 
HBL65W47 — 39AW64 
HBL65W49  39AW65 
HBLGSW34  39AW66 
HBL67W47 — 39AW67 
HBLG7W48 — 39AWGB 
HBLG7WAS — 39AWGS 
HBLG7W74 — 39AWT3 
HBLG7W7S — 39AWT4 
HBLG7W76 — 39AWTS 
HBL67WO8 ” 39AW90 
HBL69W47 — 39AWT0 
HBLGOWA8 — 39AWT1 
HBLGOWAS — 39AWT2 
HBL69W74 — 39AWTE 
HBL69W75 — 39AWTT 
HBLGOW7G ” 39AWT8 
HBLGOW77 — 39AWT9 
HBLGSWOS — 39AWS1 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
Pin & Sleeve Connectors Details on page A1. 


Hubbellock Devices сс] 


Spring-loaded safety shutter ejects plug if not properly locked 
into connector/receptacle; shutter snuffs out arcs when devices 
are connected or disconnected under load. Key/detent ensures 


Receptacle 
3D017 


Connector Body 3D019 


3D018 positive lock. UL Listed. 
RECEPTACLE CONNECTOR BODY PLUG 
No. of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Amps Poles Wires Voltage Color Model No. Color Model No. Color Model No. 
Industrial Hubbellock 
20 2 3 125VAC = = = = — — Black HBL23035B 3D553 
20/10/10 2 3 125VAC/DC, 250VDC, 480VAC — — — Gray — HBL23002GB 30029 Gray _ HBL23005GB 30031 
20/10/10 2 3 125V AC/DC, 250V DC, 480V AC Black HBL23000G 30026 — — — — = — 
30 3 4 480VAC — — — Red HBL20444B 3D018 Red HBL20445B 30019 
30 3 4 480V AC Black HBL20443 30017 — — — — — — 
30/20 3 4 600VAC/250VDC — — — Black HBL21414B 56993 Black HBL21415B 50994 
30/20 3 4 600V AC/250V DC Black HBL20403 30015 — — — — — — 
30/20 4 5 600VAC/250VDC — — — Black HBL25414B 30058 f Black HBL25415B 30059 f 
30/20 4 5 600V AC/250V DC Blue HBL25403 30057 71 -- -- -- -- -- -- 
60 3 4 600VAC — — — Yellow HBL26418 3D080 Yellow HBL26419 3D081 
60 3 4 600V AC Black HBL26410 30079 -- -- -- -- -- -- 
60 4 5 600VAC — — — Blue HBL26516 3D083 Blue HBL26519 3D084 
60 4 5 600V AC Blue HBL26520 2АХН9 — — — — — — 
Hospital Hubhellock 
20 2 3 125VAC — — — Gray X HBL23001HGB 30028 Gray HBL23004HG 30030 ** 
20 2 3 125VAC — — — — — — Gray НВ123014Н68 30033 
20 2 3 125V AC Black — HBL23000HG 30027 # -- -- — — — — 
50 2 3 250VAC — — — — — — Gray HBL25525 3D062 
50 2 3 250V AC Black HBL25503 30061 -- -- -- -- -- -- 
Flanged Inlet 
30/20 3 4 600V AC/250V DC — — = = = Gray HBL20418 30505 1 
50 3 4 600V AC/250V DC = — = — = = Gray HBL3775 3D735 
50 3 4 600V AC/250V DC — — — == — Gray HBL3768 3D734 + 
Accessories and Other Hubbellock Devices 
Weatherproof Plate for No. 30015 (for FS/FD box mounting) Aluminum HBL20405 3D016 
Receptacle Box for Nos. 3D085 and 3D086 Only Aluminum HBL26401 3D076 
Adapter Plate, For Use with Receptacle Box No. 3D076 Aluminum HBL26402 2AXJ1 
45° Adapter for Receptacle Box No. 3D076 Aluminum HBL26404 3D078 
Explosionproof Plug with Epoxy Kit, 2-Pole, 3-Wire, 20A, 125V, Hospital Rated Gray HBL24312 3D051 


* Includes FS/FD indoor cover. } 30A at 600VAC, 20A at 250VDC. + Includes lift cover. ** Epoxy filled. # Weatherproof plate for FS/FD box mounting available, use 6C615, see page 301. 


e BRYANT* 
IEC Nonmetallic Watertight Pin and Sleeve Devices 


Feature a tough, nylon housing that protects against cracking, warping, corrosion, and chemical abra- 


Connector sion. Neoprene sealing glands provide a water-tight seal. Solid brass pins provide contact reliability and 
духа: superior conductivity. 
CONNECTOR PLUG RECEPTACLE 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Amps _ Color Voltage — Phase Model No. Model No. Model No. 
Plug ( 2 Pole, 3 Wire 
49YX91 ! 20 Віше 250VAC 1 — — BRY320P6W 49ҮХ88 | BRY320R6W  49YYO1 
3 Pole, 4 Wire 
20 Red 480VAC 3 | BRY420C7W  49YX81 | BRY420P7W 49YX92 | BRY420R7W  49YY05 
30 Blue 250VAC 3 — - BRY430POW  49YX04 — — 
еее 30 Red 480VAC 3 | BRY430C7W  48YX82 | BRY430P7W 49YX93 | BRY430R7W  49YY06 
60 Blue 250VAC 3 | BRY460C9W 40ҮХ85 | BRY460POW 48ҮХ97 | BRY460ROW  49YY08 
А 60 Red 480VAC 3 | BRY460C7W 40ҮХ84 | BRY460P7W 48ҮХ96 — — 
; 60 Black 600/АС 3 | BRY460C5W 49ҮХ8З | BRY4G0P5W 49ҮХ95 — — 
1 100. Orange 125/250VAC 1 — — BRY4100P12W 49YX89 |BRY4100R12W 49YY02 
к 100 ^ Blue 250VAC 3 | BRY4100C9W  49YX80  |BRY4100POW 49YX91 | BRY4100R9W 49ҮҮ04 
c Receptacle 100 Red 480VAC 3 | ВВҮ410007//  49YX79  |BRY4100P7W 49ҮХ90 | BRY4100R7W 49ҮҮ03 
| 49YYOA 4 Pole, 5 Wire 
: 60 Blue —120/208VAC ЗҮ | BRY560C9W 40ҮХ87 | BRY560POW 49YX99 | BRYS60ROW 49YY11 
100 ^ Blue  120/208VAC ЗҮ | BRY5100C9W  49YX86  |BRYS100P9W 49ҮХ98 | BRYS100R9W 49ҮҮ10 


2XB79 


e 


) 
\ 


2XB50 2XB45 


Wiring Device-Kellems 2XB31 


Hubbell Single-Pole Connectors 
Nonmetallic retaining screw locks contacts in place so they don't move within the housing. Special screw thread prevents installation 180? out of rotation and 
requires fewer turns, reducing the chance of a conductive screw being substituted. Multiple guides ease cutting to correct cable size. Large raised alignment arrow 
eases mating of devices. 600VAC/250VDC. Rated NEMA 3R, 4X and 12K. UL and C-UL Listed. 


FEMALE MALE 
Black Blue Green Red White Black Blue Green Red White 
Amps Cable Terminal Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
AC/DC Range Connec. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
Connectors 
300AC/DC 6 to 2/0 Double Set Screw 2XB25 2XB26 2XB27 2XB28 2XB29 2XB30 2XB31 2XB32 2XB33 2XB34 
ЕШ шейіт 2/0 to 4/0 ^ Double Set Screw 2XB35 2XB36 2XB37 2XB38 2XB39 2XB40 2XB41 2XB42 2XB43 2XB44 
eceptacles 
400AC/DC 4 to 4/0 Double Set Screw 2XB50 2XB51 2XB52 2XB53 2XB59 2XB65 2XB66 2XB67 2XB68 2XB74 
400AC/DO — N/A Threaded Stud 2XB54 2XB55 2XB56 2XB57 2XB58 2XB69 2XB70 2XB71 2XB72 2XB73 
Accessories 
ud Caps for Connectors 2XB45 2XB46 2XB47 2XB48 2XB49 2XB60 2XB61 2XB62 2XB63 2XB64 
nap Back Covers for Receptacles, 
Fits Male and Female 2XB75 2XB76 2XB77 2XB78 2XB79 2XB75 2XB76 2XB77 2XB78 2XB79 
332 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Pin & Sleeve Connectors 


Receptacle “3 E с>. 
52940 2 2 е" 


Connector 
52942 


Inlet 
3D765 


Wiring Device-Kellems 


IEC Nonmetallic Watertight Pin and Sleeve Devices 


Non-metallic housings are non-conductive, color coded by voltage and impact- and corrosion-resistant. Patented mechanical cord grips secure both the 
cable jacket and internal conductors to help ensure stress free terminations. One piece all brass pins and multi-contact springs provide superior conductivity 
for long-term reliable connections. Individual neoprene glands provide IP67 watertight performance withstanding wet and harsh environments. Receptacle 
back boxes are also available; see page 334. 


RECEPTACLE CONNECTOR PLUG INLET 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Amps Color Voltage Phase HP Model No. Model No. Model No. Model No. 
2-Pole, 3-Wire 
20 Yellow 125V AC 1 — HBL320R4W 52930 HBL320C4W 57932 HBL320P4W 52931 HBL320BAW  1VCJ6 
20 Blue 250V AC 1 — HBL320R6W 52933 HBL320C6W 52935 HBL320P6W 57934 HBL320B6W 1VCJ7 
20 Red 480V AC 1 — HBL320R7W ТУСК HBL320C7W ^ 1VCJ8 HBL320P7W 1VCJ9 НВІ32087/ 3D689 
30 Yellow 125V AC 1 — HBL330R4W ТУСКА HBL330CAW 1/СК2 HBL330P4W 1VCK3 HBL330B4W 3D694 
30 Blue 250V AC 1 2 hp HBL330R6W 66150 HBL330C6W 6C149 HBL330P6W 60148 HBL330B6W  ТУСК5 
30 Red 480V AC 1 — HBL330R7W 1VCK9 HBL330C7W . 1VCK7 HBL330P7W 1VCK8 HBL330B7W 1VCK6 
60 Yellow 125V AC 1 — HBL360RAW ТСЗ HBL360C4AW ^ 30718 HBL360PAW ^ 1VCL2 HBL360BAW —— 1VCL1 
60 Blue 250V AC il — HBL360R6W 3D122 HBL360C6W 30120 HBL360P6W 3D121 HBL360B6W 1VCL4 
60 Red 480V AC 1 = HBL360R7W X 1VCL8 HBL360C7W ^ 1VCL6 HBL360P7W 1VCL7 HBL360B7W  1VCL5 
100 Yellow 125V AC 1 — HBL3100R4W 1VCJ2 HBL3100C4W — 1VCH9 HBL3100P4W 1VCJ1 HBL3100B4W . 1VCH8 
100 w Blue 250V AC 1 15 hp HBL3100R6W 52922 HBL3100C6W ^ 1VCJ4 HBL3100P6W ^ 52923 HBL3100B6W ^ 1VCJ3 
3-Pole, 4-Wire 
0 Orange 125/250/ AC 1 — HBL420R12W 30139 HBL420C12W ^ 60151 HBL420P12W 66152 HBL420B12W — 1VCN4 
20 Blue 250V AC 3 2 hp HBL420R9W 3D141 HBL420C9W 30136 HBL420P9W 3D138 HBL420B9W 1VCN3 
20 Red 480V AC 3 5hp HBL420R7W 66126 HBL420C7W 52936 HBL420P7W 60125 HBL420B7W 3D755 
20 Black 600V AC 3 7%hp HBL420R5W 3D140 HBL420C5W 30135 НВІ 420Р5// 30137 HBL420B5W 1VCN2 
30 Orange 125/250/ AC 1 = НВІ430812/ 30151 HBL430C12W 30144 HBL430P12W 30149 HBL430B12W 1МСМ5 
30 Blue 250V AC 3 3 hp HBL430R9W 52937 HBL430C9W 52939 HBL430P9W 52938 HBL430B9W 1VCN7 
30 Red 480V AC 3 7 V» hp — — HBL430C7W 52942 HBL430P7W 57941 НВІ 430В7// 30765 
30 Red 480V AC 3 15 HBL430R7W 52940 -- — — — — — 
30 Black 600V AC 3 10 hp HBL430R5W 3D152 HBL430C5W 30145 HBL430P5W 3D150 HBL430B5W 1VCN6 
60 Orange _ 125/250V AC 1 — HBL460R12W 60585 HBL460C12W ^ 60580 HBL460P12W 6584 HBL460B12W 30154 
60 Blue 250V AC 3 5hp HBL460R9W 52913 HBL460C9W 52915 HBL460P9W 57914 HBL460B9W 3D156 
60 Red 480V AC 3 10 hp HBL460R7W 52916 HBL460C7W ^ 57918 HBL460P7W 52917 HBL460B7W 1VCN8 
60 Black 600V AC 3 15 hp HBL460R5W 3D164 HBL460C5W 30157 HBL460P5W 3D162 HBL460B5W 3D794 
100 Orange  125/250V AC 1 = HBL4100R12W 60557 HBL4100C12W 60553 HBL4100P12W _ 60555 HBL4100B12W 30129 
100 Blue 250V AC 3 10h НВ1410089// 660558 HBL4100C9W 60554 HBL4100P9W 66556 HBL4100B9W 30130 
100 Red 480V AC 3 30 hp НВ1410087// 52925 HBL4100C7W ^ 57927 HBL4100P7W 57926 HBL4100B7W — 1VCN1 
m 100. Wi Black 600V AC 3 30 hp HBL4100R5W_ 30133 HBL4100C5W 30131 HBL4100P5W_ 30132 HBL4100B5W 1VCL9 
-Pole, 5-Wire 
20 Blue 120/208V AC 3Y Yo hp HBL520R9W 56778 HBL520C9W 56780 HBL520P9W 56779 HBL520B9W 1VCR3 
20 Red 277/480V AC 3Y 5hp НВ(52087/ 30179 HBL520C7W ^ 1VCR2 HBL520P7W ^ 3178 HBL52087W  1VCR1 
20 Black 347/600V AC 3Y 7 Ve hp HBL520R5W 1VCP9 HBL520C5W 30851 HBL520P5W 1VCP8 HBL520B5W 3D848 
30 Blue 120/208V AC 3Y 2 hp HBL530R9W 1ХС54 HBL530C9W ^ 1VCR9 HBL530P9W 56781 HBL530B9W ^ 1VCR8 
30 Red 277/480V AC 3Y 7 2 hp = — HBL530C7W . 1VCR7 HBL530P7W 6601 HBL530B7W 1VCR6 
30 Black ^ 347/600V AC 3Y 10 hp HBL530R5W 30888 HBL530C5W ^ 30881 HBL530P5W ^— 1VCR5 HBL530B5W ^ 1VCR4 
60 Blue 120/208V AC 3Y 3 hp HBL560R9W 52919 HBL560C9W 57921 HBL560P9W 57920 HBL560B9W 3D214 
60 Red 277/480V AC 3Y 10 hp HBL560R7W ^ 30217 HBL560C7W ^ 1VCTG HBL560P7W ^ 30216 HBL560B7W ^ 1VCT5 
60 Black 347/600V AC 3Y 15 hp HBL560R5W 1VCT4 HBL560C5W _ 1VCT2 HBL560P5W 1VCT3 HBL560B5W 1VCTÍ 
100 Blue 120/208V AC 3Y 10 hp HBL5100R9W ^ 52928 HBL510009W 66129 HBL5100P9W ^ 57929 HBL5100B9W ^ 66591 
100 Red 277/480V AC 3Y 30 hp HBL5100R7W 1ҮСР6 HBL510007W — 1VCP4 HBL5100P7W ^ 1VCP5 HBL5100B7W . 1VCP3 
100 Black 347/600/ AC 3Y 30 hp HBL5100R5W ^ 1VCP2 HBL510005W 1/ҮСМ9 HBL5100P5W ^ 1VCP1 HBL5100B5W ^ 30835 
125 Red 240/415V AC 3Y = HBL5100R6WP___3D175 HBL5100C6WP 30173 — = HBL5100B6WP — 1VCP7 
Rop acement Parts and Accessories 
atertight Cover Assembly, For Use With 20A Female Watertight Pin And Sleeve Devices CA420 4D170 
Watertight Cover Assembly, For Use With 30A Female Watertight Pin And Sleeve Devices with Molded-In Mfr Model Number Beginning With CA CA3430 40169 
Watertight Cover Assembly, For Use With 60A Female Watertight Pin And Sleeve Devices СА60 40173 
Liquid Tight Adapter, For Use With 30A 5 Wire and all 60A Pin And Sleeve Devices SAC100 40549 


442070 


ІЕС Switch Rated Pin and Sleeve Devices 
The Advantage Series Switch-Rated Devices are IEC 60309-2 compatible devices that are approved as a discon- 


necting means for motor and branch circuits. These devices feature an oversized spring-loaded disconnect 
button, superior horsepower ratings and UL witnessed IP69k and UL Type 4X water ingress protection. 


CONNECTOR RECEPTACLE 
Mfr. Item Mfr. Item 

Amps Color Voltage Phase НР Model No. Model No. 
2-Pole, 3-Wire 

30 Yellow 125V AC 1 2hp HBLS330C4W 447070 HBLS330RAW 447080 

30 Blue 250V AC 1 5hp HBLS330C6W 447083 HBLS330R6W 447072 

30 Red 480V AC 1 10 hp HBLS330C7W 447060 HBLS330R7W 447067 

32 Yellow 125V AC 1 2hp HBLS332C4W 447062 HBLS332R4W 447064 
3-Pole, 4-Wire 

30 Orange 125/250V AC 1 2hp HBLS430C12W 447013 HBLS430R12W 447061 

30 Blue 250V AC 3 10 hp HBLS430C9W 442078 HBLS430R9W 447074 

30 Red  380/415VAC 3  7Y^hp HBLS430C6W 447069 HBLS430R6W 447059 

30 Red 480V AC 3 20 hp HBLS430C7W 447056 HBLS430R7W 447058 

30 Біас 600V AC 3 30 hp HBLS430C5W 447057 HBLS430R5W 447071 

32 Red 380/440/ AC 1 10 hp HBLS432C3W 447019 HBLS432R3W 447076 
4-Pole, 5-Wire 

30 Blue —120/208VAC 3 10 hp HBLS530C9W 447066 HBLS530R9W 447068 

30 Red 240/415VAC 3 7 %hp HBLS530C6W 447063 HBLS530R6W 447081 

30 Red 277/480V AC 3 20 hp HBLS530C7W 447082 HBLS530R7W 447065 

30 Black 347/600/ AC 3 30 hp HBLS530C5W 447017 HBLS530R5W 447075 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ELECTRICAL 
Pin & Sleeve Connectors 


= Type 4X Pin and Sleeve Devices 
> Connector _ |nterchangeable with traditional all-metallic pin and sleeve devices built to UL 1686-С1. Insulgrip? pin and «races eere 
n 5HJ20 sleeve plugs and connectors have a metallic shroud to provide ground and protect pins, and a watertight, 
nonmetallic housing for corrosion resistance and electrical safety. Style | plugs and connectors ground through their 
metallic shroud, and receptacles are grounded via ground lug in the aluminum back box. Style Il devices have a dual- 
ground safety feature using dedicated ground pin. Receptacle back boxes available; see this page. Gray color. 


RECEPTACLE CONNECTOR PLUG 
No.of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Amps Poles Wires Voltage Phase | Model No. Model No. Model No. 
Receptacle Grounding Style 1 
30 3 4 600/ AC/250V DC 3 HBLA3ORSTW 5Ң124 HBLA30CSTW — 5HJ20 HBLA30PSTW — 5HJ22 
60 2 3 БООМ AC/250V DC 1 HBL360RSTW 4ТАП5 HBL360CS1W — 4TAD2 HBL360PSTW — 5HJ10 
60 3 4 600У AC/250V DC 3 HBL4GORSTW — 5HJ30 HBLA60CSTW — 5HJ26 НВ1460Р51М/ 5HJ28 
60 4 5  — БООМ AC/250V DC 3 HBL560RS1W 5Н.40 HBL560CS1W — 5HJ38 HBL560PSTW  5HJ39 
100 3 4  600V AC/250V DC 3 |HBLATOORSTW —5HJ18 HBLA100CS1W 4ТАП6 HBLA100PSTW — 5HJ16 
100 4 5 600V AC/250V DC 3 | НВІ5100851М/ — 5HJ34 HBL5100CS1W 5Н132 HBL5100PSTW — 5HJ33 
Grounding Style 2 , 
30 3 4 600/ AC/250V DC 3 HBL430RS2W 5Н125 HBL430CS2W — 5HJ21 HBL430PS2W ^ 5HJ23 
60 2 3 600/ AC/250V DC 1 HBL360RS2W  5HJ13 HBL360CS2W 4ТАПЗ HBL360PS2W 4ТА04 
60 3 4 600/ AC/250V DC 3 НВІ460852/7 5HJ31 HBL460CS2W  5HJ27 HBL460PS2W  5HJ29 
100 2 3 600V AC/250V DC 1 |HBL3100RS2W  5HJ01 HBL3100CS2W 4ТАС9 HBL3100PS2W 4ТАП1 
3 4 600/ AC/250V DC 3 | НВІ4100852// 5HJ19 HBLA100CS2W 5Н.15 HBLA4100PS2W  5HJ17 
Circuit-Lock Watertight кен 
: А 
Mechanical Interlock Devices „с. 
= Lockable in Off position 
SHJ41 » UL Type 4X, 12K watertight enclosures 
= Use appropriate Class J time-delay fuse (see page 180) 
Space-saving, nonmetallic units incorporate disconnect and receptacle. 
Meets NEC requirement for a separate disconnect means within sight of Р = Е 
Ё motor loads. Arc protection: The devices cannot be turned on without the 
Boxes for Pin and Sleeve — proper plug fully inserted, and with power On, the plug cannot be removed. 30147 
Receptacles and Inlets No. of No. of Accepts Mfr. Item 
Wiring Dovice-Kolloms TC S uu Fs HP Voltage Phase Plug No. Model No. 
| inh- Ты H i- eries, Fuse! 
Nonmetallic models are high-grade thermoplastic; they resist chemi 30A 3 ^ 4 15hp 1807 AC hree 57941 HBLASOMIFZW 30447 
Cals, abuse, and UV rays, and meet NEMA Type 4X when installed with | 60А 3 4 30hp 480V AC hree 57917 HBL460MIF7W 30160 
i i i = i i IEC 309 Series, Nonfused 
watertight conduit hub. Metallic models are cast-aluminum with gray aA ed Thp OANA Single 60152 НЕГ TIE 
enamel paint for corrosion resistance. 20А 3 4  5hp 250V AC hree 920138 HBL420MI9W — 1TJZ4 
Mtr. Item 20A 3 4  10hp 480V AC hree — 60125 HBL420MI7W 1TJ23 
Amps Item Material Angle Нир Model No. 20A 3 4 10 hp 600V AC hre 30137 HBL420MIBW 1TJZ5 
For Standard, IEC 309 Series* j = 30A 3 4 3hp 120/240V AC hree 30149 HBL430MM2W 21Х121 
20/30 Angle Back Box Metallic 15 “іп ^ BB201W 60127 30A 3 4 тр 250V AC hree — 52938 HBL430MI9W 66574 
20/30 Angle Back Box Metallic 15: fin —BB301W 60128 30A 3 4 15 hp 480V AC hree — 57941 HBL430MI7W 66573 
20/30 Angle Back Box Nonmetallic 15° ^ 1in ^ BB2030N 460137 30A 3 4 20 hp 600V AC hree 30150 HBL430MIBW 66572 
2030 Angle Adapter Box — Aluminum -- —  AA2OSOPS 30301 30A 4 5 15һр 480V AC hree 60601 HBL530MI7ZW —— 21XL25 
6) АШ е Back pox үе al ic T 1 ETT ЕНЕТІН T 60A 3 4 7%hp  120/240V AC hree — 66584 HBLA60MIT2W _ 21XL22 
А 60A 3 4 15 250V AC h 57914 HBL460MISW 2EAUS 
60/100. 4-Way Angle Back Box Metallic — 15" Тт Б\б0Л00 60640 — | gyn 3 4 — 30 fo ЛГА wee 5704 — HB ASEM IW SEAU 
100/125 — Angle Back Box Metallic 159 1%in BB1001W 66131 E 
З E | 60A 3 4 40hp 600V AC Three 3D162 HBL460MISW 6581 
100/125 Angle Back Box Nonmetallic 15°  1!2in  BB100N 46136 60 À 4 5 75 ho 120/208V AG hree 57920 HBL560MIOW 66608 
For Killark®, VersaMate® and Hubbell®, Insulgrip®, NEC Devicest = L 
1 E L 60A 4 5 40hp 347/600V AC hree HBL560MISW 6C608 
30 Angle Back Box — Metalic — 157 Ят — MB3OTW — SHJ4T 100À 3 4 15һр 120/240VAC Singe 66555 HBLA00MIT2W — 21XL18 
30 Angle Back Box Metallic 15: {in — MB302W  5HJ42 9 E 
30 Tk Box Metallic "Straight yin MB303W — 5HJ43 1004 3 4  25hp 250V AC hree 60556 BLA100MISW ^ 2EAU8 
60/100 4-Мау Angle Back Box Metallic 15° 1 %in MB601002W 5HJ45 100A 3 4 50һр 480V AC hree — 52926 HBLATOOMIZW — 46127 
60/100 4-Мау Angle Back Box Metallic 15% 17 іп MB601003W 5HJ46 1004 3 4 50һр 600V AC hree — 3D132 HBLATOOMISW ——— 21XL20 
60/100 4-Мау Angle Back Box Metallic 159 — 2in MB601004W 5HJ47 100A 4 5 — 20hp 250V AC hree — 57929 HBLS100MISW — 21XL24 
60/100 Angle Back Box Metallic 15% 1 % in MB601006W 5HJ48 Insulgrip UL1686 Series, Fused 
60/100 Angle Back Box Metallic 155 1 ^in MB601007W 5HJ49 30A 3 4 20 hp 600/ AC/250V DC hree — 5HJ23 HBL430MIFS2W 1TJZ7 
60 Angle Back Box Metallic 15° iin — MB601W  5HJ51 60A 3 4 50hp  600VAC/250V DC Three 5Н129 HBLA460MIFS2W _ 1TJ28 
60 Angle Back Box Metallic 15° 1 ^in MB602W  5HJ52 Insulgrip UL1686 Series, Nonfused 
60 Back Box Metallic Straight 1in  MB604W  5HJ54 30A 3 4 20р  600VAC/250V DC Three —5HJ23 НВІ430М152/ 1TJZ9 
* See page 333 for IEC 309 Series. 1 See this page for NEC devices. бА 3 4 50һр  600VAC/250V DC Three 5НЈ29 HBL460MISZW —— 1TKA1 
Safety-Shroud 
ші ( LL 
Receptacle, Receptacle, Twist-Locks® Sere 
Surface Semi Flush ; и 
Mount Mount Molded thermoplastic shrouds eliminate 
4CV49 4CV50 any possible user contact with energized 
or partially connected plugs, and keep 
Angle Receptacle blades from bending. 
25/25 ANGLE RECEPTACLE, RECEPTACLE, RECEPTACLE, 
PLUG FLUSH MOUNT SURFACE MOUNT SEMI FLUSH MOUNT 
NEMA No. of No. of Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Amps Config Poles Wires HP Voltage Model No. Model No. Model No. Model No. 
-Phase 
20 L5-20 2 3 1.0 125VAC |НВ123115 46164 HBL2310AR 46160 HBL2310SR 4CT61 HBL2310SR2 4CT62 
20 L6-20 2 3 2.0 250VAC |НВІ23215 4CT72 HBL2320AR 4CT68 HBL2320SR 4CT69 HBL2320SR2 4CT70 
20 L14-20 3 4 {Line to Neutral, 2 Line to Line 125/250VAC | HBL2411S —4CT88 — = HBL2410SR 4CT85 = = 
30 [5-30 2 3 10 125VAC |НВІ26115 40/20 HBL2610AR 46/47 |HBL2610SR 46/18 - - 
30 L6-30 2 3 2.0 250VAC НВІ26215 40/28 HBL2620AR 46/24 |HBL2620SR 46/25 HBL2620SR2 4CV26 
30 L14-30 3 4 2.0 T25/250VAC |HBL2711S 46/36 HBL2710AR 4CV32 НВІ27105Ң 4CV33 HBL2710SR2 4CV34 
3-Phase 
20 L15-20 3 4 3.0 250VAC |НВІ24215 46706 HBL2420AR 46192 HBL2420SR 4CT93 HBL2420SR2 4CT94 
20 L16-20 3 4 5.0 480VAC |НВ124315  4CV05 HBL2430AR 4CV01 HBL2430SR 4CV02 HBL2430SR2 4CV03 
20 [21-20 4 5 2.0 120/208VAC |HBL2511S 4CV13 HBL2510AR 40/00 |HBL2510SR 4CV10 — = 
30 L15-30 3 4 3.0 250VAC |НВІ27215 40/44 HBL2720AR 46/40 |НВ127205В 46/41 HBL2720SR2 46/42 
30 L16-30 3 4 10.0 480VAC |НВ127315 40/52 HBL2730AR 46/48 |HBL2/30SR 40/49 HBL2730SR2 4CV50 
30 L17-30 3 4 10.0 600VAC НВІ27415 40/60 — = HBL2740SR 4CV57 HBL2740SR2 4CV58 
30 [21-30 4 5 3.0 120/208VAC |HBL2811S —4CV68 HBL2810AR 4CV64 |HBL2810SR 4CV65 — - 
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ETL! 


ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Wire & Cable 


Building Wire 
= PVC insulation with nylon jacket 
» Rated for 600V 


3ZK49 
This wire carries electrical current from a power source to a device in a building, such as an outlet 

or light fixture. Building wire is typically used to run new circuits or extend old circuits inside walls 

and ceilings in commercial, industrial, and residential properties. Solid conductors are tougher and 

more rigid than stranded. Stranded conductors are more flexible than solid and can withstand 

vibrations and flexing. THHN (thermoplastic high-heat-resistant nylon) building wire is a coated wire 

typically run through conduit or cable trays. XHHW (cross-linked polyethylene high-heat-resistant 

water-resistant) building wire is a coated wire typically run through raceways. 

Wire Jacket Item Wire Jacket Item Wire Jacket Item Wire Jacket Item 
Size Color L No. Size Color L No. Size Color L No. Size Color L No. 
THHN Building Wire 12 AWG White 500ft 2W284 4 AWG Black 5000 57691 12 AWG бгееп 1008 4WYW6 
Stranded 12 AWG White 1,0001 38NF52 4 AWG Blue 500ft 4WZP2 12 AWG Green 500 ft 4М/197 
14 AWG Beige 500 ft 4М/701 12 AWG White 2,500 ft 4WZF4 4 AWG Brown 500 ft 4М/7Р4 12 AWG Green 1,0001 38NF46 
14 AWG Beige 2,500 ft 4WZE4 12 AWG Yellow 500 ft 401013 4 AWG Green 500ft 4WZP3 12 AWG Green 2,500 ft 4WYX6 
14 AWG Black 50 5FZY1 12 AWG Yellow 1,0001 55CX56 4 AWG Orange 500 ft 4WZP5 12 AWG Orange 500 ft 56977 
14 AWG Black 1001 4WZC4 12 AWG Yellow 2,000 ft 55CX64 4 AWG Red 500ft 4WZN9 12 AWG Orange 2,500 ft_ 4WYX8 
14 AWG Black 500ft 6Х794 12 AWG Yellow 2,5001 4WZF6 4 AWG White 500ft 4WZN8 12 AWG Pink 5008 4WYW7 
14 AWG Black 2,500 ft 4WZD2 10 AWG Black 50 ft 31НК02 4 AWG Yellow 500 ft 4WZP1 12 AWG Pink 2,5008 4WYY1 
14 AWG Blue 500ft 6X797 10 AWG Black 100 ft 4WZHi 3 AWG Blac 500 ft 57690 12 AWG Purple 500 ft 4WYW8 
14 AWG Blue 2,5001 4WZD6 10 AWG Black 500 ft 401008 3 AWG Blue 500 ft 4WZP8 12 AWG Purple 2,500 8 4WYY2 
14 AWG Brown 500 ft —5C982 10 AWG Black 1,250 ft_ 55CX67 3 AWG Green 500ft 4WZP9 12 AWG Red 50ft — 5FZX9 
14 AWG Brown 2,5001 4WZD8 10 AWG Black 2,5001 4WZH8 3 AWG Red 500ft 4WZP7 12 AWG Red 1008 4МҮМ5 
14 AWG Gray 500ft 50984 10AWG Black/White 1,2508 55CX71 3 AWG White 500ft 4WZPG 12 AWG Red 500ft 4М/194 
14 AWG Gray 2,5001 4WZE1 10 AWG Blue 500 ft 4WO011 2 AWG Blac 500 ft 57089 12 AWG Red 1,000 1 38NF45 
14 AWG Green 50 ft — BFZYA 10 AWG Blue 1,2501 55CX69 2 AWG Blue 500 ft 4WZR3 12 AWG Red 2,500 ft 4WYX3 
14 AWG Green 100 ft 4WZC7 10 AWG Blue 2,5001 4WZJ3 2 AWG Brown 500ft 4WZR5 12 AWG White 50ft — 5FZX8 
14 AWG Green 500ft 2W407 10AWG Blue/White 1,2508 55CX72 2 AWG Green 500ft 4М/784 12 AWG White 100ft 4МҮМ4 
14 AWG Green 2,5001 4WZD7 10 AWG Brown 500 ft —5C988 2 AWG Red 500 ft 4WZR2 12 AWG White 500 ft 4w192 
14AWG Orange 500ft 50983 10 AWG Brown 2,5001 4WZJ5 2 AWG White 500 ft 4М781 12 AWG White 1,0001 38NF48 
14AWG Огапде 2,5001 4WZD9 10 AWG Gray 500 ft 50990 1AWG Black 500ft 57088 12 AWG White 2,500 ft 4WYX2 
14 AWG Pin 500 ft 4WZC8 10 AWG Gray 2,5001 4WZJ7 TAWG Red 500 ft 4WZR7 12 AWG Yellow 500 ft 4W195 
14 AWG Pin 2,5001 4WZE2 10 AWG Green 50ft 31HKO4 1 AWG White 500 ft — 4WZR6 12 AWG Yellow 2,500 ft_ 4WYX4 
14 AWG Purple 500 ft 4WZC9 10 AWG Green 100 ft 4WZH4 1/0 Black 500 ft 57692 10 AWG Black 50ft 4WYY4 
14 AWG Purple 2,5001 4WZE3 10 AWG Green 500 ft 40012 1/0 Green 500 ft 4WZT1 10 AWG Black 100 ft 4WYYS8 
14 AWG Red 50 ft — 5FZY3 10 AWG Green 1,250 ft_ 55CX73 1/0 White 500 ft 4WZR9 10 AWG Black 500ft 3ZK45 
14 AWG Red 1008 4WZC6 10 AWG Green 2,5001 4WZJ4 2/0 Blac 500 ft 57693 10 AWG Black 2,500 ft 4WZA2 
14 AWG Re 500ft 6Х795 10AWG  Green/Yellow — 1,250ft 55CX74 2/0 Green 500ft 4WZT2 10 AWG Blue 500ft 4WYZ4 
14 AWG Red 2,5001 4WZD4 10AWG Orange 500ft 50989 3/0 Black 500ft 57094 10 AWG Blue 2,500 ft 4WZAG 
14 AWG White 50 ft — 5FZY2 10AWG Orange 1,250 ft_ 55CX75 4/0 Blac 500 ft 57095 10 AWG Brown 500 ft  4WYZ5 
14 AWG White 100ft 4WZC5 TOAWG Orange 2,5008 4WZJ6 4/0 Green 500 ft 4WZT3 10 AWG Brown 2,5008 4WZA8 
14 AWG White 500ft 6X793 10 AWG Pin 500ft 4WZH5 250 Black 500 ft 57696 10 AWG Gray 500 ft 4WYZ7 
14 AWG White 2,5001 4WZD3 10 AWG Pin 1,250 ft_ 55CX78 MCM 10 AWG Gray 2,5008 4WZC1 
14 AWG Yellow 500ft 6Х796 10 AWG Pink 2,5008 4WZJ8 Solid 10 AWG Green 508 4WYY7 
14 AWG Yellow 2,5001 4WZD5 10 AWG Purple 500ft 4WZH6 14 AWG Beige 2,5008 4WYV8 10 AWG Green 1001 4WYZ2 
12 AWG Beige 500ft 4WZF2 10 AWG Purple 1250ft 55CX77 14 AWG Black 50ft БЕ2ХЗ 10 AWG Green 500ft 37К48 
12 AWG Beige 2,5001 4WZG5 10 AWG Purple 2,5008 4WZJ9 14 AWG Black 100ft 4WYU2 10 AWG Green 2,5008 4WZA7 
12 AWG Black 50ft — SFZY5 10 AWG Red 50ft 31НК05 14 AWG Black 500ft 4М/187 10AWG Огапде 500ft  4WYZ6 
12 AWG Black 100ft 4WZE5 10 AWG Red 100ft 4WZH3 14 AWG Black 2,5008 4WYUG 10AWG Огапде 2,500 ft 4WZA9 
12 AWG Black 500ft 2М/285 10 AWG Red 5008 4W009 14 AWG Blue 500 ft 4W190 10 AWG Pink 5008 4WYZ8 
12 AWG Black 1,000 ft 38NF51 10 AWG Red 1,250 ft_55CX68 14 AWG Blue 2,5008 4WYV1 10 AWG Pink 2,500 8 4WZC2 
12 AWG Black 2,5001 4WZF3 10 AWG Red 2,5001 AWZJ1 14 AWG Brown 500ft 50973 10 AWG Purple 500 ft 4WYZ9 
12 AWGBlack/Green/White 350 ft 38NF44* —10AWG White 50ft  31HK03 14AWG Brown 2,500 ft_ 4WYV3 10 AWG Purple 2,5008 4WZC3 
12AWG Black/White 2,0008 55CX59 10 AWG White 100ft 4WZH2 14 AWG Gray 500 ft 50975 10 AWG Red 50ít 4WYY6 
12 AWG Blue 500 ft 4W014 10 AWG White 500ft 401007 14 AWG Gray 2,500 ft_ 4WYV5 10 AWG Red 100ft 4WYZ1 
12 AWG Blue 1,000 ft 55CX58 10 AWG White 1,2501 550Х70 14 AWG Green 50ft 5Ғ?Х6 10 AWG Red 500ft 37К47 
12 AWG Blue 2,5001 4WZF7 10 AWG White 2,5001 4WZH9 14 AWG Green 100ft 4WYUS 10 AWG Red 2,500 ft 4WZA4 
12AWG Blue/White 2,0008 55CX61 10 AWG Yellow 500ft 4WO010 14 AWG Green 500ft 4М/191 10 AWG White 508 — AWYYS 
12 AWG Brown 500ft 50985 10 AWG Yellow 1,250 55СХ76 —— 14 AWG Green 2,500ft 4WYV2 10 AWG White 1001 4WYY9 
12 AWG Brown 1,000 ft 55CX54 10 AWG Yellow 2,5001 4WZJ2 14 AWG Orange 500 ft 50974 10 AWG White 500 ft 37К46 
12 AWG Brown 2,500 К 4WZF9 8 AWG Black 100ft 4WZK2 14 AWG Orange 2,5008 4WYV4 10 AWG White 2,5008 4WZA3 
12 AWG Gray 500 ft 50987 8 AWG Black 500ft 3250 14 AWG Pink 500ft 4WYV9 10 AWG Yellow 500ft 4WYZ3 
12 AWG Gray 1,000 ft 55CX57 8 AWG Blue 500 ft 4М/7К8 14 AWG Pink 2,5008 4WYV6 10 AWG Yellow 2,5008 4WZA5 

12 AWG Gray 2,500 К 40262 8 AWG Brown 500ft 4WZL1 14 AWG Purple 500 ft__4WYW1 XHHW Building Wire 

12 AWG Green 50ft  5FZY8 8 AWG Gray 500ft 4WZL3 14 AWG Purple 2,500 ft_ 4WYV7 Stranded 

12 AWG Green 100ft 4WZE8 8 AWG Green 100 ft 55CX52 14 AWG Red 50ft — 5FZX5 14 AWG Black 5008 55CW97 
12 AWG Green 500ft 210406 8 AWG Green 500ft 4WZK9 14 AWG Red 100 ft 4WYUA 14 AWG Blue 500 ft 55CX01 
12 AWG Green 1,0001 38NF50 8 AWG Orange 500 ft 4WZL2 14 AWG Red 500 ft 4М/188 14 AWG Brown 5008 55СХ05 
12 AWG Green 2,500 К 4WZF8 8 AWG Purple 500ft 4WZL4 14 AWG Red 2,5008 4WYU8 14 AWG Green 5008 556Х02 
12 AWG  Green/Yellow 2,0008 55CX62 8 AWG Red 100ft 4WZK4 14 AWG White 50ft — 5FZX4 14AWG Огапде 500ft 55CX04 
12 AWG Orange 500 ft 56986 8 AWG Red 500ft 4WZK6 14 AWG White 1o0ft 4WYUS 14 AWG Red 5008 55CW99 
12 AWG Orange 1,0001 55CX55 8 AWG White 100ft 4WZK3 14 AWG White 500ft 40/186 14 AWG White 5008 55CW98 
12 AWG Orange 2,000 ft 55CX63 8 AWG White 500ft 4WZK5 14 AWG White 2,500 ft_ 4WYU7 14 AWG Yellow 500 ft 55CX03 
12 AWG Orange 2,500 ft 4WZG1 8 AWG Yellow 500 ft 4WZK7 14 AWG Yellow 500ft 4W189 12 AWG Black 500 ft 550X06 
12 AWG Pink 500 ft 4WZE9 6 AWG Black 100ft 4WZL5 14 AWG Yellow 2,500 ft_4WYU9 12 AWG Blue 500 ft _55CX09 
12 AWG Pink 2,0001 55CX66 6 AWG Black 500ft 37К49 12 AWG Beige 2,500 ft_ 4WYY3 12 AWG Brown 500 ft 55CX13 
12 AWG Pink 2,5008 4WZG3 6 AWG Blue 500 ft 4WZN2 12 AWG Black 50ft — 5FZX7 12 AWG Green 500ft 55CX10 
12 AWG Purple 500ft  AWZFi 6 AWG Brown 500ft 4WZNA 12 AWG Black 100ft 4WYW3 12 АМБ Orange 5008 55CX12 
12 AWG Purple 2,000 ft 55CX65 6 AWG Gray 5008 4WZN6 12 AWG Black 500ft 4М/193 12 AWG Red 500ft 55CX08 
12 AWG Purple 2,5008 4WZG4 6 AWG Green 100% 55CX53 12 AWG Black 1,000 ft_ 38NF47 12 AWG White 5008 _55CX07 
12 AWG Red 50ft — BFZY7 6 AWG Green 500ft 4WZN3 12 AWG Black 2,500ft 4WYX1 12 AWG Yellow 500ft 55СХ11 
12 AWG Red 100ft 4WZE7 6 AWG Orange 500ft 4WZN5 12 AWGBlack/Green/White 350 ft 38NF43 * 10 AWG Black 500ft 55CX14 
12 AWG Red 500ft 20/286 6 AWG Purple 500ft 4WZN7 12 AWG Blue 500ft 4W196 10 AWG Blue 500ft 55CX17 
12 AWG Red 1,000ft 38NF49 6 AWG Red 100ft 4WZL7 12 AWG Blue 2,5008 4WYX5 10 AWG Brown 500 ft 556Х21 
12 AWG Red 2,500 4WZF5 6 AWG Red 500ft 4WZL9 12 AWG Brown 500 ft 50976 10 AWG Green 500ft 55CX18 
12AWG Red/White 2,0001 55CX60 6 AWG White 100ft 4WZL6 12 AWG Brown 2,500 ft_4WYX7 10AWG Orange 500ft 556Х20 
12 AWG White 50ft — 5FZY6 6 AWG White 500ft 4WZLB8 12 AWG Gray 500ft 50978 10 AWG Red 500ft 55CX16 
12 AWG White 100ft 4М/7Е6 6 AWG Yellow 500ft 4WZN1 12 AWG Gray 2,5008 4WYX9 10 AWG White 500ft 55CX15 
* Number of Conductors: 3 12 AWG Green 50 SFZYO 10 AWG Yellow 500ft 550Х19 
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ELECTRICAL 
Wire & Cable 


CAROL. 
BRAND 
Bus Drop and Tray Cable 


These are service cords that connect a power supply 
to a machine or device. They have two or more insu- 
lated conductors and a protective jacket that resists 
abrasion, water, sunlight, and lubricants. Bus drop 
cable is typically used as a branch connection from a 
ceiling cable. Tray cable is primarily used for wiring 
installations in open-air raceways and trays. 


Wire Jacket Wire 
Size Color Color 
Bus Drop Cahle Type, PVC Jacket Material 
3 Conductors 
14 AWG Gray Black, Red, White 
12 AWG Gray Black, Red, White 
10 AWG Gray Black, Red, White 
8 AWG Gray Black, Red, White 
6 AWG Gray Black, Red, White 
4 AWG Gray Black, Red, White 
2 AWG Gray Black, Red, White 
TC Cahle Type, PVC Jacket Material 
3 Conductors 
12 AWG Black Black with White Numbers 
8 AWG Blac! Black with White Numbers 
6 AWG Blac Black with White Numbers 
4 AWG Black Black with White Numbers 
2 AWG Black Black with White Numbers 
2/0 Blac! Black with White Numbers 
TC - ER Cable Type, XLPE/PVC Jacket Material 
2 Conductors 
14 AWG Black Black, Red 
10 AWG Blac Black, Red 
3 Conductors 
14 AWG Black Black, Red, White 
12 AWG Black Black, Red, White 
10 AWG Blac Black, Red, White 
4 Conductors 
14 AWG Black Black, Blue, Orange, Red 
12 AWG Black Black, Blue, Orange, Red 
10 AWG Blac! Black, Blue, Orange, Red 
5 Conductors 
14 AWG Black Black, Blue, Orange. Red, Yellow 
12 AWG Black Black, Blue, Orange. Red, Yellow 
10 AWG Black Black, Blue, Orange. Red, Yellow 
7 Conductors 
14 AWG Blac Black, Blue, Brown, Orange, Red, Red/Black, Yellow 
CAROL. 
BRAND 


Hookup Wire 


a PVC insulation 

= Stranded conductor design 

Small- to medium-gauge insulated wire used 
to make internal connections inside enclosed 
electrical or electronic devices. It resists acids, 
oils, and moisture. 


Wire Jacket 
ize Color L 
300 V, CSA TR-64, UL 1007, UL 1569 Designation 
24 AWG Blac 100f 
24 AWG Blue 100 
24 AWG Red 100 
24 AWG Yellow 100 f 
22 AWG Blac 100f 
22 AWG Blue 100 f 
22 ANG Green 100 fi 
22 AWG Orange 100 ft 
22 AWG Red 100 ft 
22 AWG White 100 ft 
22 AWG Yellow 1001 
20 AWG Blac 100 ft 
20 AWG Blue 100 ft 
20 AWG Red 100 ft 
20 AWG White 100 ft 
18 AWG Blac 100 ft 
18 AWG Blue 100 ft 
18 AWG Orange 1001 
18 AWG Red 100 ft 
18 AWG White 100 ft 
18 AWG Yellow 100 ft 
16 AWG Blac 100 ft 
16 AWG Red 100 ft 
16 AWG White 100 ft 
600 V, CSA TEW, UL 1015 Designation 
20 AWG Blue 100 ft 
20 AWG Red 100 ft 
18 AWG Blac! 100 ft 
18 AWG Blue 100 
18 AWG Red 100 
18 AWG White 100 
16 AWG Blue 100 
16 AWG White 100 
14 AWG Green 100 
14 AWG Red 100 
14 AWG White 100 
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ШШЩ 


5ZDK9 


Nominal 
0. 


0.06 in 
0.06 in 
0.06 in 
0.06 in 
0.06 in 
0.06 in 
0.06 in 
0.06 in 
0.06 in 
0.06 in 
0.06 in 
0.07 in 
0.07 in 
0.07 in 
0.07 in 
0.08 in 
0.08 in 
0.08 in 


Item 
No. 


ТҮРХІ 
37К69 
37К68 
ТҮРХ2 
ТҮРХЗ 
4DPES 
4DPE4 


1UNG9 
1UNH2 
TUNH3 
1UNHS 
TUNH6 
1UNH4 


4DNW7 
4DNX8 


4DNW8 
4DNX4 
4DNX9 


4DNW9 
4DNX5 
4DNY1 


4DNX1 
4DNX6 
4DNY2 


4DNX2 


Item 
No. 


SZDE4 
5ZDFO 
5ZDE6 
5ZDE8 
5ZDF1 
5ZDF7 
5ZDF6 
5ZDF4 
5ZDF3 
SZDF2 
5ZDF5 
SZDF8 
5ZDG4 
57060 
SZDF9 
5ZDG5 
5ZDH1 
5ZDG8 
5ZDG7 
5ZDG6 
5ZDG9 
5ZDH2 
5ZDH4 
5ZDH3 


5ZDJ5 
5ZDJ1 
5ZDJ6 
5ZDK2 
52DJ8 
5ZDJ7 
5ZDK9 
5ZDK4 
5ZJL6 
5ZJL3 
5ZJL2 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Machine Tool Wire 


= PVC insulation 

» Rated for 600V 

» Stranded conductor design 

This wire is typically used in the 
internal wiring of HVAC equipment, 
machine tools, circuits, and control 
panels. It has a durable jacket that is 
heat-, oil-, and moisture-resistant. 


Wire Wire 
Size Color L 
Machine Tool Wire 

18 AWG Black 500 ft 
18 AWG Blue 500 ft 
18 AWG Brown 500 ft 
18 AWG Gray 500 fl 
18 AWG Green 500 ft 
18 AWG Light Blue 500 ft 
18 AWG Orange 500 fi 
18 AWG Purple 500 fi 
18 AWG Red 500 ft 
18 AWG White 500 ft 
18 AWG Yellow 500 ft 
16 AWG Black 500 ft 
16 AWG Blue 500 ft 
16 AWG Brown 500 
16 AWG Green 500 
16 AWG Light Blue 500 
16 AWG Orange 500 
16 AWG Pink 500 
16 AWG Purple 500 
16 AWG Red 500 
16 AWG White 500 
16 AWG Yellow 500 
14 AWG Black 500 
14 AWG Blue 500 
14 AWG Brown 500 
14 AWG Gray 500 
14 AWG Green 500 
14 AWG Ligh Blue 500 
14 AWG range 500 
14 AWG Pink 500 ft 
14 AWG Purple 500 
14 AWG Red 500 ft 
14 AWG White 500 ft 
14 AWG Yellow 500 ft 
12 AWG Black 500 ft 
12 AWG Blue 500 ft 
12 AWG Brown 500 ft 
12 AWG Gray 500 
12 AWG Green 500 
12 AWG Orange 500 ft 
12 AWG Pink 500 
12 AWG Red 500 ft 
12 AWG White 500 
12 AWG Yellow 500 
10 AWG Black 500 
10 AWG Blue 500 
10 AWG Brown 500 
10 AWG Green 500 
10 AWG Orange 500 
10 AWG Re 500 
10 AWG White 500 
10 AWG Yellow 500 ft 
8 AWG Black 500 ft 
8 AWG Green 500 ft 
8 AWG Red 500 ft 
8 AWG White 500 ft 


34A214 


Э Southwire 


Fixture Wire 


= PVC insulation with nylon jacket 
» Rated for 600V 

This is a coated wire that's typi- 
cally run through raceways and is 
designed for fixture wiring. 


Find even MORE on Grainger.com? 


Nominal Item 
0.D. Brand No. 
0.11 in Caro 1YRA1 
0.17 in Southwire 5LXA9 
0.11 in Southwire 5LWZ9 
0.11 in Southwire SLXCO 
0.11 in Caro 1YRA6 
0.11 in Caro 1YRB2 
0.11 in Southwire 5LWZ8 
0.11 in Southwire 5LXA8 
0.17 in Caro ТҮВАЗ 
0.11 in Caro 1YRA2 
0.11 in Caro 1YRAS 
0.12 in Caro 1YRB4 
0.12 in Southwire 51ХС5 
0.12 in Southwire 5LXC3 
0.12 in Caro 1YRB9 
0.12 in Caro ТҮВС5 
0.12 in Southwire 5LXA7 
0.12 in Southwire 5LXD4 
0.12 in Southwire 5LXC4 
0.12 in Caro 1YRB6 
0.12 in Caro TYRB5 
0.12 in Southwire 5LXAO 
0.14 in Southwire SLWZ1 
0.14 in Southwire 5LXA5 
0.14 in Southwire БІХЕ2 
0.14 іп Southwire 5LXEO 
0.14 in Southwire 5LXA3 
0.14 in Carol 1YRD8 
0.14 in Southwire 5LXD7 
0.14 in Southwire 5LXE9 
0.14 in Southwire 5LXD5 
0.14 in Southwire 5LWZO 
0.14 in Southwire 500127 
0.14 in Southwire 5LXD2 
0.16 in Carol 1YRE1 
0.15 in Southwire 5LXDO 
0.15 in Southwire 5LXD6 
0.16 in Carol 1YRE9 
0.15 in Southwire 5LXA4 
0.15 in Southwire 5LXD8 
0.16 in Caro 1YRF1 
0.15 in Southwire 5LXAG 
0.15 in Southwire 5ІХА2 
0.15 іп Southwire 5LXD3 
0.18 in Southwire 5LXA1 
0.18 in Southwire БІХЕб 
0.18 іп Caro 1YRG2 
0.18 in Southwire 5LXC6 
0.18 in Southwire 5LXE7 
0.18 in Southwire 5LXC8 
0.18 in Southwire 5LXC7 
0.18 in Southwire 5LXE4 
0.24 in Caro 1YRG7 
0.24 іп Caro TYRH3 
0.24 in Caro 1YRG9 
0.24 in Caro TYRGS 
Wire Jacket Item 
Size Color L No. 
TFFN Fixture Wire 
Stranded 
18 AWG Black 500 5LWYS 
18 AWG Blue 500 ft 5LWY6 
18 AWG Green 500 ft 5LWZ3 
18 AWG Red 500 SLWY4 
18 AWG White 500 SLWY8 
18 AWG Yellow 500 5LWZ5 
16 AWG Beige 500 ft 4WYU1 
16 AWG Black 500 5LWY1 
16 AWG Blue 500 5LWY2 
16 AWG Brown 500 5LWZ6 
16 AWG Green 500 SLWY9 
16 AWG Orange 500 5LWZ2 
16 AWG Pink 500 AWYT8 
16 AWG Purple 500 4WYT9 
16 AWG Red 500 5LWYO 
16 AWG White 500 5LWY3 
16 AWG Yellow 500 SLWY7 
Solid 
18 AWG Black 500 34A212 
18 AWG Green 500 34A215 
18 AWG Red 500 34A214 
18 AWG White 500 34A213 
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ELECTRICAL 
Wire & Cable 


NM-B Building Cable 


= PVC insulation 
» Rated for 600V 
» Stranded conductor design 
= Operating temp.: 140°F dry 


25 FT 
Wire Jacket Jacket Wire Item 
Size Color Material Color Brand No. 
Stranded, NM-B Designation 
3 with Bare CU Ground 
8AWG Black Nylon Bare, Black, Red, White Southwire | 55СХ32 
6AWG Black Nylon Bare, Black, Red, White Southwire | 55CX34 
4AWG Black X Nylon Bare, Black, Red, White Southwire — 
2AWG Black Nylon Bare, Black, Red, White Southwire — 
Solid, NM-B Designation 
2 with Bare CU Ground 
14AWG White PVC Bare, Black, White Romex | 2VGA2 
12AWG Yellow — PVC Bare, Black, White Romex | 2VGA5 
10AWG Orange PVC Bare, Black, White Romex | 2VGA8 
3 with Bare CU Ground 
14AWG White PVC Bare, Black, Red, White Romex | 2VGC2 
12AWG Yellow ^ PVC Bare, Black, Red, White ^ Romex | 2VGC5 
10AWG Orange PVC Bare, Black, Red, White Вотех | 2VGC8 
Wire Jacket 
Size Color L 
Solid, UF-B Designation 
3 with Bare CU Ground 
14AWG Gray 2508 
14 AWG Gray 1,000 ft 
12AWG Gray  250ft 
12AWG X Gray  1,000ft 
29HZ22 10AWG Gray 1,000 ft 
2 with Bare CU Ground 
КЕТ ЕГЕ 
(C3 Southwire — omex ay 
ЖА 25 12AWG бга 250 ft 
= ‹“шзмри!" 3 with Bare CU Ground 
10AWG Gray  250ft 
UF-B Underground „ез зі 
g Stranded, UF-B Designation 
F d C bl 2 with Bare CU Ground 
eeder ваше T4AWG Gray 1,008 
. Е д : 12AWG Gray 1,000 ft 
» PVC insulation with nylon jacket 10 AWG Gray 1,000 
ray t 
a Rated for 600V 8AWG — Gray 5000 
UF-B wire can be buried directly in  6AWG бау — 125ft 
E А 6 АМС Gra 500 ft 
the ground, with or without conduit. =з with Bare CU Ground 
It may be used in wet indoor AG Gray Imi 
settings because it resists moisture —6 AWG m 125ft 
and fungus. 6 AWG Gray — 500ft 
(D> Southwire 


Armored Building Cable 


» Rated for 600V 


Also known as BX cable or metal-clad 
armored cable prevents accidental penetration 
better than NM-B building cable, but it is heavier 
and harder to handle, rip back, and cut. Protective 
corrugated metal jacket (called a sheath or cord) 
serves as a conduit and provides grounding. 


Wire Jacket Jacket 
Size Color Material 
Solid, MC Designation 
2 with Insulated CU Ground 
14 AWG Silver Aluminum 
14 AWG Silver Aluminum 
14 AWG Silver Aluminum 
14 AWG Silver Aluminum 
12 AWG Silver Aluminum 
12 AWG Silver Aluminum 
12 AWG Silver Aluminum 
12 AWG Silver Aluminum 
12 AWG Silver Aluminum 
3 with Insulated CU Ground 
12 AWG Silver Aluminum 
12 AWG Silver Aluminum 
12 AWG Silver Aluminum 
4 with Insulated CU Ground 
12 AWG Silver Aluminum 


Solid, MC FPLP Designation 


2 with Insulated CU Ground 

14 AWG Red Aluminum 
14 AWG Red Aluminum 
12 AWG Red Aluminum 
12 AWG Red Aluminum 


Solid, MC HCF Designation 
2 with Insulated CU Ground 
12 AWG Green Aluminum 
Stranded, MC HCF Designation 

2 with Insulated CU Ground 
12 AWG Green Aluminum 


50 FT 
Item 
No. 


55CX33 
550Х35 


Brand 


Southwire 
Southwire 
Southwire 
Southwire 
Southwire 


Romex 
Romex 
Romex 


Romex 
Romex 


Southwire 
Southwire 
Southwire 
Southwire 
Southwire 
Southwire 
Southwire 


Southwire 
Southwire 
Southwire 
Southwire 


446P36 
Wire 
Color L 
Black, Green, White 25 f 
Black, Green, White 50f 
Black, Green, White 100 
Black, Green, White 250 
Blue, Green, White 250 
Brown, Gray, Green 250 
Gray, Green, Purple 250 
Gray, Green, Yellow 250 
Green, Red, White 250 
Black, Blue, Green, White 250 
Blue, Green, Red, White 250 
Brown, Gray, Green, Yellow 250 
Black, Blue, Green, Red, White 250 

Black, Green, White 250 
Black, Green, White 1,000 ft 
Black, Green, White 250 
Black, Green, White 1,000 
Black, Green, White 1,000 
Black, Green, White 1,000 ft 


[rm 


EN шық x 
Č Ў Southwire «Оте; ms... 


Nonmetallic cable is commonly used in residential and 
commercial applications to provide power for outlets, lighting, 
and appliances. It is for indoor use only. 


100 FT 
Item 
No. 


Item 
No. 


55CX43 
55CX44 
55CX45 
55CX46 
55CX47 


4WZU1 
4WZT6 
4WZT7 


29HZ21 
29HZ22 


55CX36 
55CX37 
55CX38 
55СХ39 
55CX40 
55СХ41 
55CX42 


55CX48 
55CX49 
55CX50 
55CX51 


Item 
No. 


20К740 
20К741 
20К742 
20К743 
446Р37 
446Р38 
446P40 
446P39 
446P36 


446P42 
446P41 
446P43 
446P44 
20KZ66 
20К767 


20К768 
20К769 


20К763 


20KZ65 


125 FT | 250 FT | 500 FT 
Item 
No. 


55CX25 
55CX27 
55CX29 
55CX31 


Pendant Drop 
Portable Cord 


= Thermoplastic jacket 
= Rated for 600V 
= Temp. range: -10° to 90°C 


This temporary service cord contains 
multiple conductors. It is installed as a 
branch off of ceiling cable and hangs down 


to provide power to a machine. 


Wire Jacket ^ Jacket 

Size Color Material L 
SOOW, Pendant Cable 
8 Conductors 
16 AWG — Yellow PVC 25 
12 Conductors 
16 AWG — Yellow PVC 25 
16 Conductors 
16 AWG — Yellow PVC 25 
24 Conductors 
16 AWG Yellow PVC 25 


Item 
No. 
30PL76 
30PL77 
30PL78 
30PL79 


S00W, Pendant Cable with External Strain Relief 


8 Conductors 


16 AWG — Yellow PVC 25 
12 Conductors 
16 AWG — Yellow PVC 25 
16 Conductors 
16 AWG — Yellow PVC 25 
24 Conductors 
16 AWG — Yellow PVC 25 


30PL80 
30PL81 
30PL82 


30PL83 


SOOW, Pendant Cable with Internal Strain Relief 


3 Conductors 


16 AWG — Black PVC 25 
5 Conductors 

16 AWG Black PVC 25 
7 Conductors 

16 AWG Black PVC 25 

3ENG2 

CAROL. 
BRAND 
Super Vu-Tron® 


SOOW Types and 
W Portable Cord 


= Rated for 600V 


30PL84 


30PL85 
30PL86 


Heavy-duty service cord with oil-resis- 
tant insulation and a flexible thermoset 


rubber jacket is oil-, water-, and 


weather-resistant. This cable is typically 
used to power industrial applications. 


Item Item 
No. No. 
2VGA5 
—  |55CX26 
— !550Х28 
—  |55CX30 
— MEI 3GXX1 
= 4WZT8 — 
— 4WZU2| — Description Brand 
— |4WZU3| — Cable Stripper 
— |4WZIl9| — Lil' Ripper Stripper" Cutting Tool IDEAL 
4 
A 
INDUSTRIES 


Item 
No. 


3GXX1 


Without 
Strain Relief 


With External 
Strain Relief 


With Internal 

Strain Relief 
Wire Jacket Jacket 
Size Color Material 


600 V, SOOW, Portable Cord 
9 Conductors 


16AWG Black EPDM Rubber 
12AWG Black EPDM Rubber 
10 Conductors 
16 AWG Black EPDM Rubber 
12 Conductors 
18AWG Black EPDM Rubber 
16 AWG Black EPDM Rubber 
14 AWG Black EPDM Rubber 
14 Conductors 

2AWG Black EPDM Rubber 
16 Conductors 
16 AWG Black EPDM Rubber 
14AWG Біаск EPDM Rubber 
12AWG Black EPDM Rubber 
20 Conductors 
16 AWG Black EPDM Rubber 
14AWG Black EPDM Rubber 
24 Conductors 
18AWG Black EPDM Rubber 
16AWG Black EPDM Rubber 
12AWG Віаск EPDM Rubber 
2,000 V, W, Portable Cord 
1 Conductors 

2/0 Black EPDM Rubber 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


ORDER BY 
THE FOOT 
Item 
No. 


ЗЕМҒА 
3ENG6 
ЗЕМЕ5 
ЗЕМЕ 
3ENF6 
3ENG2 
3ENG9 
ЗЕМЕТ 
3ENG3 
ЗЕМНІ 


SENF8 
3ENG4 


ЗЕМЕЗ 


ЗЕМЕ 
ЗЕМНЗ 


4DPP2 


337 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. ef 
Wire & Cable Details on page A1. E 


Portable Cord CAROL. 
; BRAND 

» Stranded conductor design 

3W478 Flexible, moveable electrical cable. SJ00W апа SOOW cord is heavy-duty service cord with a jacket that 
hardens under a direct application of heat, allowing the cord to be unaffected by aging, abrasion, water, 
sunlight, and ozone. SJTOW and STOW cord is less flexible than SEOW and SOOW portable cord and will 
degrade under extreme temperatures and exposure to oil and chemicals. SEOW cord is more resistant to 
water than SOOW portable cord and can be used at lower temperatures, but it is less durable. 

Wire Jacket Jacket Item Wire Jacket Jacket Item Wire Jacket Jacket Item 
Size Color Material L Brand No. Size Color Material L Brand No. Size Color Material L Brand No. 
300 V, SJOOW, Portable Cord 16AWG Blac TPE 250 = 2TYG3 6AWG Black Rubber  50ft — 20PY52 
2 Conductors 16AWG Yellow ТРЕ 250 = 2TYJ2 6AWG Black EPDM 1008 Caro 52687 
18AWG Black Rubber 25 Caro| 20РХ43 14AWG БВіас TPE 250 — 2TYG6 4AWG Black Rubber 258 Саго 20PY17 
18AWG Black Rubber 50 Caro| 20РХ56 14AWG Yellow ТРЕ 250 = 2TYJ5 4AWG Black Rubber  50ft Caro 20PY54 
18AWG Black Rubber 100 = 20PX69 12 AWG _ Blac TPE 250 = 2TYG8 4AWG Black Rubber 100ft Caro 20PY91 
18AWG Yellow EPDM 250 Caro —2TKW4 * 12AWG Yellow ТРЕ 250 — 2TYJ7 2AWG Баск Rubber 258 баю! 20РҮ19 
16 AWG Black Rubber 25 — 4KA53 10AWG Вас TPE 250 — 2TYH1 2AWG Black Rubber 50ft Caro 20PY56 
16 AWG Black Rubber 50 = 4KA54 10AWG Yellow ТРЕ 250 = 2TYJ9 2AWG Баск Rubber 100ft Carol 20РҮ93 

16AWG Black EPDM 100 = 1YPW2 8AWG Yellow ТРЕ 250 — 2ТҮК2 5 Conductors 
16 AWG Black EPDM 250 Caro — 1W312 8AWG Blaci TPE 250 = 2TYH3 18 AWG Black Rubber  25ít Carol 20РХ85 
16 AWG Yellow EPDM 250 Carol 2TKW5 * 6 AWG Yellow ТРЕ 250 — 2TYK4 18AWG Black Rubber  50ft Caro 20PY23 
14 AWG Black Rubber 25 — 4KA57 6AWG Blaci TPE — 250 — 2TYH5 18 AWG Баск Rubber 100ft Carol 20РҮ60 
14AWG Black Rubber 50 == 4КА58 600 V, SOOW, Portable Cord 18AWG Баск EPDM 2508 = 5GED7 
14AWG Black EPDM 100 = TYPW4 2 Conductors 16 AWG Black Rubber  25ft = 20PX92 
14AWG Black EPDM 250 — 1W925 18AWG Вас Rubber 25 Carol 20PX82 16AWG Black Rubber 508 — 20PY30 
3 Conductors 18AWG Black Rubber 50 Caro| 20PY20 16 AWG Black Rubber 1004 Caro 20PY67 
18AWG Black Rubber 25 = 20PX44 18AWG  Blac Rubber 100 = 20PY57 16AWG Black EPDM  250ft = 5GEEO 
18AWG Black Rubber 50 — 20PX57 16 AWG Баск Rubber 25 Carol 20PX89 14AWG Баск Rubber  25ft = 20PX99 
18AWG Black Rubber 100 — 20PX70 16AWG  Blac Rubber 50 Carol 20PY27 14AWG Black Rubber 508 — 20PY37 
16 AWG Баск Rubber 25 — 4KA55 16AWG Black Rubber 100 — 20PY64 14AWG Black Rubber 1004 Caro 20PY74 
16 AWG Black Rubber 50 — 4KA56 14AWG Віас Rubber 25 Caro| 20РХ96 14AWG Black  EPDM  250ft Caro 1UGV8 
16 AWG — Black CPE 100 = 1YPW3 14 AWG Віас Rubber 50 Carol 20PY34 12AWG Black Rubber  25ft = 20PY04 
16 AWG — Black CPE 250 — 1W661 14AWG Біас Rubber 100 Carol 20PY71 12AWG Black Rubber  50ft Caro 20PY41 
16 AWG Yellow EPDM 250 Caro 2TKW3 * 12AWG Віас Rubber 25 Carol 20PY01 12AWG Black Rubber 100ft Caro 20PY78 
14AWG Black Rubber 25 — 4KA59 12AWG Віас Rubber 50 Carol 20РҮ38 12 AWG Black EPDM  250ft Carol 1UGV9 
14AWG Black Rubber 50 = 4KA60 12AWG Віас Rubber 100 = 20PY75 10AWG Black Rubber 25 ft = 20PY09 
14 AWG — Black CPE 100 — 1YPWS 10AWG Вас Rubber 25 Carol 20РҮ06 10AWG Black Rubber 50# — 20PY46 
14AWG Black EPDM 250 Caro 1W926 10 AWG Біас Rubber 50 Carol 20PY43 10AWG Black Rubber 1008 — 20PY83 
14AWG Yellow EPDM 250 Caro 2TKW7 * 10AWG Віас Rubber 1008 = 20PY80 10AWG Black EPDM  250ft Carol 5GEE4 
14AWG Yellow EPDM 250 Caro 6XWRO 3 Conductors 8AWG Black Rubber  25ft Carol 20PY13 
12AWG Black Rubber 25 — 4KA61 18AWG Вас Rubber 25 Caro| 20РХ83 8AWG Black Rubber  50ft Carol 20PY50 
12AWG Black Rubber 50 — 4KA62 18AWG Вас Rubber 50 Carol 20РҮ21 8AWG Black Rubber 100ft Carol 20PY87 
12AWG Black  EPDM 100 Caro 1YPW6 18AWG Вас Rubber 100 = 20PY58 6 АМС Black Rubber 25 ft Carol 20PY16 
12AWG Black EPDM 250 Caro 5W578 18AWG Вас EPDM 250 Carol 32K64 6AWG Black Rubber  50ft Carol 20PY53 
10AWG Black Rubber 25 — 20PX54 16AWG Black Rubber 25 = 4KA63 6AWG Баск Rubber 100ft Caro 20PY90 
10AWG Black Rubber 50 — 20PX67 16AWG Вас Rubber 50 — 4KA64 4AWG Black Rubber 258 Caro 20PY18 
10 AWG Black Rubber 100 = 20PX80 16 AWG Blac CPE 100 = TYPW7 4AWG Black Rubber 50 ft Carol 20РҮ55 
4 Conductors 16AWG Вас EPDM 250 Carol — 2W375 4AWG Black Rubber 100ft Caro 20PY92 
18AWG Black Rubber 25 Caro| 20PX45 16 AWG Yellow EPDM 250 Carol  2TKW9 * 6 Conductors 
18AWG Black Rubber 50 — 20PX58 14AWG Вас Rubber 25 = 4KA65 18AWG Black Rubber 258 — 20PX86 
18AWG Баск Rubber 100 = 20РХ71 14AWG Black Rubber 50 = 4KAG6 18AWG Black Rubber 50 ft Carol 20PY24 
16 AWG Black Rubber 25 = 20PX48 14 AWG БВіас CPE 100 = 1YPW8 18AWG Black Rubber  100ft = 20PY61 
16 AWG Black Rubber 50 = 20PX61 14AWG Black EPDM 250 Carol 2W376 18AWG Black EPDM 250 - 5GED6 
16 AWG Black Rubber 100 = 20PX74 14 AWG Yellow EPDM 250 Carol 2TKX2 * 16 AWG Black Rubber 258 — 20PX93 
16 AWG Black (РЕ 250 = 1UGT9 14 AWG Yellow EPDM 250 Carol 6XWTO 16 AWG Black Rubber  50ft — 20PY31 
16 AWG Yellow EPDM 250 Carol 2TKW6 * 12AWG Black Rubber 25 = 4KA67 16 AWG Black Rubber 100ft Carol 20PY68 
14 AWG Black Rubber 25 — 20PX51 12AWG Black Rubber 50 — 4KA68 16AWG Black EPDM 250 - 5GED9 
14 AWG Black Rubber 50 — 20PX64 12AWG Black CPE 100 ft — 1YPW9 14AWG Black EPDM  250ft — 5GEE6 
14 AWG Black Rubber 100 — 20PX77 12AWG Black EPDM  250ft Carol ^ 2W378 12AWG Black Rubber 25 Carol 20PY05 
14 AWG Yellow EPDM 250 Carol 2TKW8 * 12AWG Yellow EPDM 250 Carol 2TKX4 * 12 AWG Black Rubber 50 Caro 20PY42 
12AWG Black Rubber 25 — 20PX53 12AWG Yellow EPDM 250 Carol 6XWT2 12AWG Black Rubber 100ft Caro 20PY79 
12AWG Black Rubber 50 = 20PX66 10AWG Black Rubber 25 еі 20РҮ07 12AWG Black EPDM 2508 = 5GEFO 
12AWG Black Rubber 100 — 20PX79 10AWG Black Rubber 50 — 20PY44 10AWG Black Rubber 25 Caro 20PY10 
10AWG Black Rubber 25 — 20PX55 10AWG Black  EPDM 100 Caro — 3W478 10AWG Black Rubber 50 Caro 20PY47 
10AWG Black Rubber 50 — 20PX68 10AWG Black  EPDM 250 Caro — 3W477 10AWG Black Rubber 100ft Caro 20PY84 
10AWG Black Rubber 100 — 20РХ81 10AWG Yellow EPDM 2508 Carol 2TKX6 * 7 Conductors 
10AWG Black EPDM 250 Carol 1UGU2 8AWG Black Rubber 25 — 20PY11 16AWG Black EPDM  250ft — 5GEE3 
300 V, SJTOW, Portable Cord 8AWG Black Rubber 50 = 20PY48 14AWG Black EPDM 250ft Caro 5GEE9 
3 Conductors 8AWG Black Rubber 100 Carol 20PY85 8 Conductors 
18 AWG Yellow PVC 250 == 2TYKS 8AWG Black EPDM  250ft Carol 52684 18AWG Black Rubber 25 = 20PX87 
16 AWG — Yellow PVC 250 = 2TYK7 6 AWG Black Rubber 25 — 20PY14 18AWG Black Rubber 50 Caro 20PY25 
14 AWG — Yellow PVC 250 — 2TYK9 6 АМС Black Rubber 50 Carol 20PY51 18AWG Black Rubber  100ft = 20PY62 
12 AWG Yellow PVC 250 = 2TYL2 6 AWG X Black EPDM 1008 = 52686 18AWG Black  EPDM  250ft = 5GED8 
10AWG Yellow РУС 250 — 2TYL4 4 Conductors 16AWG Black Rubber 25 — 20PX94 
4 Conductors 18AWG Black Rubber 25 Carol 20PX84 16AWG Black Rubber 50 — 20PY32 
18AWG Yellow X PVC 250 = 2TYK6 18 AWG Black Rubber 50 = 20PY22 16 AWG Black Rubber 100ft Carol  20PY69 
16 AWG — Yellow PVC 250 = 2TYK8 18AWG Black Rubber 100 Carol 20PY59 16AWG Black EPDM  250ft == 5GEE1 
14 AWG Yellow PVC 250 = 2TYL1 18AWG Black EPDM 250 Caro 57077 12AWG Black EPDM 2508 Caro 5GEF2 
12AWG Yellow ^ PVC 250 — 2TYL3 18AWG Yellow EPDM 250 Caro 6XWR7 10 Conductors 
10AWG Yellow PVC 250 = 2TYL5 16 AWG Black Rubber  25ft = 20PX91 18AWG Баск Rubber  25ft — 20РХ88 
600 V, SEOW, Portable Cord 16 АМС Біас Rubber 508 — 20PY29 18 AWG Black Rubber  50ft Carol 20PY26 
2 Conductors 16 AWG Black Rubber 100 = 20PY66 18 AWG Black Rubber 100ft Carol ^ 20PY63 
18 AWG Black PE 250 — 2TYF7 16AWG Blaci EPDM 250 Caro 3W479 16 AWG Black Rubber 258 — 20PX95 
18AWG Yellow ТРЕ 250 = 2TYH6 16 AWG Yellow EPDM 250 Caro 2TKd ^ 16 AWG Black Rubber 508 Carol 20РҮ3З3 
16 AWG — Black PE 250 = 2TYG1 16AWG Yellow EPDM 250 Caro 6XWR9 16 AWG Black Rubber 100ft Caro! 20PY70 
16 AWG Yellow ТРЕ 250 — 2ТҮН9 14AWG Black Rubber  25ft — 20PX98 12 Conductors 
14AWG X Black PE 250 ft == 2ТҮб4 14AWG Біас Rubber — 50 ft == 20РҮЗ6 18AWG Black EPDM  250ft Caro 5GEES 
14AWG Yelow ТРЕ 2508 - 2TYJ3 14AWG Blac CPE 100 — 20PY73 16 AWG Баск EPDM  250ft Caro 5GEFÍ 
3 Conductors 14AWG__ Blac EPDM 250 Caro 2W377 14 Conductors 
18AWG Вас PE 250 ft = 2TYF8 14AWG Yellow EPDM 250 Caro 2TKX3 “ 16 AWG Black EPDM 250) Carol 5GEF5 
18 AWG Yellow PE 250 ft = 2TYH7 12AWG Blac Rubber — 25ft — 20PY03 16 Conductors 
16 AWG _ Black PE 250 ft — 2TYG2 12 AWG Біас Rubber — 50ft — 20PY40 16 AWG Black EPDM 2508 Caro 5GEE8 
16 AWG Yellow PE 250 ft = 2TYJ1 12AWG __ Blac CPE 100 = 20PY77 600 V, STOW, Portable Cord 
14 AWG Віас РЕ 250 ft — 2TYG5 12 AWG _ Blaci EPDM 250 Caro 3W476 3 Conductors 
14 AWG Yellow PE 250 ft = 2TYJA 12AWG Yellow EPDM 250 Caro 2TKX5 * 18AWG Black PVC 250 ft = 2TYL6 
12 AWG Black PE 250 ft — 2TYG7 12AWG Yellow EPDM 250 Caro 6XWT3 16 AWG Black PVC 250 ft = 2TYL8 
12 AWG Yellow PE 250 ft = 2TYJ6 10 AWG Blac Rubber — 25ft = 20PY08 14 AWG — Black PVC 250 ft = 2TYN1 
10 AWG  Blac PE 250 ft = 2TYG9 10AWG Вас Rubber — 50ft = 20PY45 12 AWG Black PVC 250 ft 2TYN3 
10 AWG Yellow PE 250 ft — 2TYJ8 10AWG Віас Rubber 100 — 20PY82 10 AWG Black PVC 250 — 2ТҮМ5 
8AWG Yellow PE 250 ft — 2TYK1 10AWG Yellow EPDM 250 Caro 2TKXY7 * 4 Conductors 
8AWG Blaci PE 250 ft = 2TYH2 10 AWG Yellow EPDM 250 Carol 6XWT5 18 AWG Black PVC 250 = 2TYL7 
6AWG Yellow PE 250 ft = 2TYK3 8AWG  Blac Rubber — 25 ft = 20PY12 16 AWG Баск PVC 250 = 2TYL9 
6AWG Віас ТРЕ 250: = 2ТҮН4 8AWG Black Rubber 508 — 20PY49 14AWG Black X PVC 250 — 2TYN2 
4 Conductors 8AWG  Blac Rubber 100 = 20PY86 12 AWG Black PVC 250 = 2TYN4 
18AWG Вак ТРЕ  250ft  — 2TYF9 8AWG Blaci EPDM 250 Caro 52685 TOAWG Black PVC 250 = 2TYN6 
18 AWG Yellow PE 250 ft — 2TYH8 6AWG Blaci Rubber 258 = 20PY15 * Super Vu-Tron® Supreme premium jacket. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Wire & Cable 
CAROL. 
—Q ET BRAND 
Welding Cable 
Bare Copper = EPDM rubber insulation 
Grounding Wire Wire ноп Нет = Black, abrasion-resistant 1UGT2 
= Rated for 600V Size No. Carolprene jacket 
: Solid = Rated for 600V 
= Temp. rating: 167°F 10 AWG 0.1 іп 800 ft — 4WZU9 = Temp. rating: 221°F 
= 6 AWG stranded: Class В stranding _8AWG 0.13 п 500ft — 4WZU8 : р. g: : 
= 4 AWG stranded: Class 6 AWG 0.16 in 25 ft 4WZUG Flexible, durable electrical cable 
не 6AWG _ 01бїп 315ft — 4AWZU7 | supplies power to the second- 
Aand B stranding AANG mE 200 20204 ary circuit of electric welders 
ie wi i i 4 AWG 0.2 in 200ft 4205 , 
This Ma does not have insulation Stranded which controls the electrode that 
or a jacket and is used to connect a 6 AWG 0.18 in 315 ft 4WZV2 


releases the charge needed for Length 
the welding process. It has a 501 | 100 ft | 250 ft 


i i Wire Nominal | Item | Item Item 
Single, finely stranded conductor, Size Stranding 0.0. No. No. No. 
which gives welding cable more вор v; Welding Gable 
flexibility than other types of 4AWG 406x30 038in | — — |1672 
1W566 electrical wire 2AWG 646x30 0.46 in | 6X777 | 6X778 | 1UGT3 
CAROL. | 1AWG 812x30 (05іп 6Х779 | 6X780 | 1UGT4 
Note: Do not use for in-line voltages, 1/0 1025x30 0.56in |6X781 | 2W282 | 1UGT5 
which could be hazardous. Designed for 2/0 1274х30 0.62in | —  |2W283|1UGT6 
quem Cord use with secondary voltages. 40 2029x30 075! — — 110677 


= Temp. range: 


circuit to a circuit to а grounding rod іп the earth. _4 AWG 023! — 198R ДШ rod in the earth. — 4 AWG 0.23 in 1998 — 4WZVi 


Wire Jacket Item 
-4? to 140?F Size Color Brand No. 
Flexible electrical cable 300% SPT-1, Lamp Cord 
2 Conductors 
used to connect small, 18AWG Brown 2508 = 1W566 
portable appliances, 18 AWG White 250 ft — 2W374 
Я 18AWG Black 250й = 4DPD6 
like lamps, clocks, 18AWG Clear 2508 = 4DPD7 
and radios, to a power 18AWG бой 2501 Carol 4DPD8 
Source, usually via a 90 UT ЗЕ: Lamp Cord 
onductors 
wall Socket. It does not 16AWG Brown 2501 = ДОРЕ? 22P237 
include plugs on the 16AWG While 250ft = 4DPE1 


ends of the cord. 16 AWG Black _ 2501 — 4DPD9 


22P207 
e Southwire’ 


Flat Submersible 
rump mire INNER MEE. 
= PVC insulation 600 V, THW, Flat Submersible Pump Wire 


s 2 with Insulated CU Ground Conductors 
Multiconductor cable connects i2AWG 5008 Black, Green, Red GUTAA 
a submersible pump control- 3 with Insulated CU Ground Conductors 

12AWG 500% Black, Green, Red, Yellow 6UTAS 
ler to the motor of the pump. —GAwG 5008 Black Green, Red. Yellow 6UTA7 
Also known as sub pump Wire, “600 V, TAW, Twisted Submersible Pump Wire 
it resists oil, lubricants, acids, 2 with Insulated CU Ground Conductors 


i i 12AWG X 500ft Black, Green, Red 6UTA2 
ozone, and abrasion, making 10AWG  500ft Black, Green, Red  6UTA3 
it ideal for wet or hostile 3 with Insulated CU Ground Conductors 
environments. 12AWG 500% Black, Green, Red, Yellow 6CGV8 


22P230 


S BURNDY 


qu SD Cable сінен 


These cut ACSR, copper, and 


SC Portable Cord TYPXd aluminum conductors. 

. Mfr. Item 
= Super Vu-Tron rubber jacket over copper conductors Description Model No. 
= Temp. range: -58° to 221°F (-50° to 105°C) Manual Gable Cutters 

` E В : Copper- 600 kcmil, Aluminum- 600 kcmil RCC600E 22P235 
= TRU-Mark sequential footage marking Copper- 350 kcmil, Aluminum- 500 kcmil, ACSR- 336 kcmil RCC336 22P236 
Heavy-duty cable is commonly used to provide temporary power for enter- BERE EP Ce 500 kcmil, ACSR- 556 kcmil В00556 22P237 
tainment industry activities. This cord can be coiled and stored when not in Copper and Aluminum Cable up to 1.29" Dia., ACSR up to 1113 
use, making it easy to move from location to location. It can withstand heat AOSB, Ground Rod up to i, kebar up юу, Soft Steel Bolts, up RHCC129ACSR 22Р207 
Дус: Ба, р A a А 
and flames, and it's resistant to liquids, solvents, ozone, crushing, and abra- Battery Operated COSINE y Р 
sion. UL Type SC, CSA Туре РРС, RoHS compliant. For use on: Copper & Aluminum 1.29", ACSR 1113 
Kcmil, Ground Rod %", Rebar 1⁄2", Soft Steel Bolts PATCUT129LI 22P215 
Wire Jacket Jacket Item 58", Standard Guy Wire 1⁄2", EHS Guy Wire 96" 
Size Color Material L No. Copper and Aluminum up to 2.45* PATCUT245L| 22Р230 
600 V, SC, Portable Cord Compact Slide Calipers 
6 AWG Black EPDM Rubber 1000 ft ТҮРХ9 (74 - 275) for CU/AL IPS Tubing, Tubing Sizes 3/6 
2 AWG Black EPDM Rubber 1000 ft 1YPX7 Inside Max., and 21% Outside Max, Stranded 18 WIREMIKE 22P122 
4/0 Black EPDM Rubber 1000 ft 1YPX4 AWG, 2000 kcmil, Thin Wall Conduit 36 to 2% 
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Continuous Flexing Cable igus 


= Cut to length; sold in spools or by the foot 


EM This is electrical cable that can withstand repetitive motion and constant 
bending without damage. It has one or more insulated conductors and a 
flexible jacket that is oil-, flame-, and coolant-resistant. 
Order by Order by 
the Foot 25 ft. 100 ft. the Foot 25 ft. 100 ft. 
No. of Wire Nominal Min. Bend Item Item Item No. of Wire Nominal Min. Bend Item Item Item 
Cond. Size 0.D. Radius No. No. No. Cond. Size 0.D. Radius No. No. No. 
Continuous Flexing Appliance Wiring Communication Cable 18 18 AWG 0.71 in 7.5 x OD 2TYX7 2TZK5 2WGH6 
PVC Jacket Material, Gray Jacket Color 18 16 AWG 0.87 in 7.5x 0D 2TYY7 2TZL5 2WGJ6 
24 AWG 0.2 in 12x 0.D. 2TZH1 — — 18 14 AWG 1.08 in T.5x 0D 2TYZ3 2TZN1 2WGK2 
20 AWG 0.22 in 12x0.D. 2TZJ1 = = 25 18 AWG 0.75 in 7.5 x OD 2TYX8 2TZK6 2WGH7 
4 24 AWG 0.28 in 12x 0.D. 2Т7Н2 — — 25 16 AWG 0.94 in 7.5x 0D 2TYY8 2TZL6 2WGJ7 
4 20 AWG 0.31 in 12x0.D. 2TZJ2 2TZX9 2WGX1 25 14 AWG 1.24 in 7.5 x OD 2ТҮ74 2TZN2 2WGK3 
6 24 AWG 0.3 in 12x 0.D. 2TZH3 2TZX1 2WGW2 2 18 AWG 0.87 in T.5x 0D 2TYX9 2TZK7 2WGH8 
6 20 AWG 0.35 in 12x0.D. 2TZJ3 2TZY1 2WGX2 18 AWG 0.91 in 7.5 x 0D 2TYY1 2TZK8 2WGH9 
8 24 AWG 0.31 in 12 x O.D. 2TZH4 2TZX2 = 600 ү, Unshielded, Continuous Flexing Tray Cable 
8 20 AWG 0.37 in 12x 0.D. 2Т2Ј4 2Т2ү2 2WGX3 PVC Jacket Material, T Jacket Color 
10 24 ANG 0.33 in 12x 0.D. 2TZHS 2TZX3 2wGw4 3 16 AWG 0.33 in 8x 0D 2TZD2 2TZR9 2WGR1 
12 24 AWG 0.37 in 12 x O.D. 2TZH6 = 2WGW5 4 18 AWG 0.33 in 8x 0D 2T2C5 2TZR3 2WGP4 
16 24 AWG 0.45 in 12x0.D. 2TZH7 2TZX5 2WGW6 4 16 AWG 0.36 in 8x0D 2TZD3 21711 2WGR2 
20 24 AWG 0.51 in 12x O.D. 2TZH8 2TZX6 2WGW7 4 14 AWG 0.39 in 8x0D 2TZE1 2TZT8 2WGR9 
28 24 AWG 0.53 in 12x 0.D. 2TZH9 2TZX7 2WGW8 4 12 AWG 0.49 in 8x 0D 2TZE4 2TZU2 2WGT3 
300 V, Shielded, Continuous Flexing Control Cable 4 10 AWG 0.56 in 8x 0D 2Т7Е5 27703 2WGT4 
TPE Jacket Material, Dark Blue Jacket Color 5 18 AWG 0.35 in 8x0D 2T2C6 2TZR4 2WGP5 
4 24 AWG 0.25 in 5x 0D 246102 = = 5 16 AWG 0.39 in 8x0D 2TZD4 2TZT2 2WGR3 
4 18 AWG 0.3 in 5x 0D 246108 = — 7 18 AWG 0.4 іп 8x0D 2Т2С7 21285 2WGP6 
7 18 AWG 0.33 іп 5x0D 24C110 = = 7 16 AWG 0.45 іп 8x0D 27205 2TZT3 2WGR4 
8 24 AWG 0.3 in 5x 0D 246103 = = 7 14 AWG 0.51 іп 8x0D 2TZE2 2TZT9 2WGT1 
E 24 AWG 0.35 in 5x0D 24C104 = = 12 18 AWG 0.5 in 8x 0D 2T2C8 2TZR6 2WGP7 
18 AWG 0.65 in 5x 0D 240112 — — 12 16 AWG 0.56 in 8x0D 2TZD6 2TZT4 2WGR5 
300 " Unshielded, Continuous Flexing Control Cable 12 14 AWG 0.62 in 8x 0D 2TZE3 2TZU1 2WGT2 
TPE Jacket Material, Dark Blue Jacket Color 18 18 AWG 0.58 in 8x0D 2T2C9 2TZR7 2WGP8 
2 20 AWG 0.2 іп 5x0D 24C080 — — 18 16 AWG 0.65 in 8x 0D 2Т707 21715 2WGR6 
3 24 AWG 0.18 in 5x0D 24C074 = = 25 18 AWG 0.69 in 8x 0D 2TZD1 2TZR8 2WGP9 
3 20 AWG 0.22 in 5x 0D 240081 = = 25 16 AWG 0.77 in 8x 0D 2TZD8 2TZT6 2WGR7 
4 22 AWG 0.2 in 5x 0D 240077 = = 33 16 AWG 0.85 in 8x 0D 2TZD9 2TZT7 2WGR8 
4 20 AWG 0.22 in 5x0D 24C082 = = 1,000 V, Shielded, Continuous Flexing Control Cable 
4 16 AWG 0.3 in 5x0D 24C090 — — Polyurethane Jacket Material, Gray Jacket Color 
5 22 AWG 0.22 in 5x 0D 240078 = = 3 18 AWG 0.31 in 7.5x OD 240032 | 24C047 | 24C062 
5 20 AWG 0.24 in 5x0D 24C083 = = k] 16 AWG 0.37 in 7.5x0D 24C037 24C052 24C067 
5 18 AWG 0.26 in 5x0D 24C086 = = 4 16 AWG 0.39 in 7.5x 00 24C038 | 240053 | 24C068 
T 20 AWG 0.28 in 5x0D 24C084 = — 4 14 AWG 0.45 in 7.5 x OD 240042 240057 240072 
8 24 AWG 0.26 in 5x 0D 240075 = = 5 20 AWG 0.33 in 75x 00 240029 | 2400441 240059 
8 22 AWG 0.26 in 5x 0D 246079 = = 5 18 AWG 0.37 in 7.5 x OD 240033 240048 246063 
12 24 AWG 0.31 іп 5x0D 24C076 = = 5 16 AWG 0.41 in 7.5 x OD 246039 240054 246069 
12 20 AWG 0.37 іп 5x0D 24C085 = = 1 20 AWG 0.37 in 7.5x OD 24C030 24C045 24C060 
12 18 AWG 0.43 in 5x0D 24C088 — — 7 18 AWG 0.41 іп 7.5x OD 24C034 24C049 24C064 
12 16 AWG 0.55 in 5x0D 24C093 = = 7 16 AWG 0.49 in 7.5x OD 24C040 24C055 24C070 
12 14 AWG 0.67 in 5x0D 24C099 = = 7 14 AWG 0.57 in 7.5x 0D 24C043 24C058 24C073 
600 V, Shielded, Continuous Flexing Control Cable 12 20 AWG 0.49 іп 7.5х 00 246031 246046 246061 
PVC Jacket Material, Green Jacket Color 12 18 AWG 0.53 in 7.5x 00 246035 246050 246065 
3 18 AWG 0.33 іп 7.5х00 2ТҮ79 2TZN7 2WGK8 12 16 AWG 0.61 in 7.5x OD 24C041 24C056 24C071 
3 16 AWG 0.39 in 7.5x OD 2Т2А7 2TZP5 2WGL6 18 18 AWG 0.61 in 7.5x OD 24C036 24C051 24C066 
4 18 AWG 0.35 in 7.5x 0D 2Т2А1 2TZN8 2WGK9 1,000 V, Shielded, Continuous Flexing Power Cable 
4 16 AWG 0.41 in 7.5x 0D 2Т7А8 2Т7Р6 2WGL7 PVC Jacket Material, Black Jacket Color 
4 14 AWG 0.49 in 7.5 x OD 27204 2TZR2 2WGP3 4 16 AWG 0.43 in 7.5x OD 21205 2TZW3 2WGV4 
5 20 AWG 0.35 in 7.5 x OD 2TYZ5 2TZN3 2WGK4 4 14 AWG 0.49 in 7.5 x OD 21206 2TZW4 2WGV5 
5 18 AWG 0.39 in 7.5x OD 2TZA2 2TZN9 2WGL1 4 12 AWG 0.55 in 7.5 x OD 21767 2TZW5 2WGV6 
5 16 AWG 0.43 in 7.5 x 0D 2TZA9 2TZP7 2WGL8 4 10 AWG 0.67 in 7.5 x OD 2T268 2TZW6 2WGV7 
7 20 AWG 0.43 in 75x 0D 2TYZ6 2TZN4 2WGK5 4 6 AWG 0.95 in 75х00 27269 2TZW7 2WGV8 
7 18 AWG 0.47 in 7.5 x OD 2TZA3 2TZP1 2WGL2 TPE Jacket Material, Black Jacket Color 
7 16 AWG 0.55 in 75x 0D 2TZC1 2TZP8 211619 1 350 МСМ 1.04 in 7.5x 0D 240164 = = 
12 20 AWG 0.51 in 7.5 x 0D 2TYZ7 2TZNS 2WGK6 1 300 MCM 0.94 in 7.5x OD 240163 = — 
12 18 AWG 0.55 in 75х00 2TZA4 2Т7Р2 2WGL3 1 12 AWG 0.26 in 7.5x 0D 240153 = = 
12 16 AWG 0.71 in 7.5 x OD 2T2C2 2TZP9 2WGP1 1 4/0 0.87 in 7.5x OD 240162 = = 
18 20 AWG 0.59 in 75x 0D 2TYZ8 2TZN6 2WGK7 4 10 AWG 0.61 in 7.5x 0D 240140 — — 
18 18 AWG 0.69 in 7.5 x 0D 2Т2А5 2TZP3 2WGL4 1,000 V, Unshielded, Continuous Flexing Control Cable 
24 18 AWG 0.71 in 7.5 x 0D — 2TZP4 — Polyurethane Jacket Material, Gray Jacket Color 
25 18 AWG 0.71 in 7.5x OD E = 2WGL5 3 18 AWG 0.24 in 7.5x OD 24A975 24A994 24C014 
25 16 AWG 0.96 in 7.5 x 0D 27203 2TZR1 2WGP2 3 16 AWG 0.28 in 7.5x 0D 24A981 24C001 24C020 
600 V, Shielded, Continuous Flexing Tray Cable 4 20 AWG 0.24 in 7.5x 0D 24A971 24A990 24C010 
PVC Jacket Material, Gray Jacket Color 4 18 AWG 0.26 in 7.5x 0D 244876 244895 240015 
3 16 AWG 0.41 in 8x0D 2TZF1 27708 2WGT9 4 16 AWG 0.29 in 7.5 x OD 24A982 240002 240021 
4 18 AWG 0.4 in 8x 0D 2TZE6 27204 2WGT5 4 14 AWG 0.35 in 7.5 x OD 24A988 24C008 24C027 
4 16 AWG 0.43 in 8x0D 2TZF2 2TZU9 2WGU1 5 20 AWG 0.26 in 7.5 x OD 24A972 24A991 246011 
4 14 AWG 0.47 іп 8x0D 2TZF6 2TZV4 2WGU5 5 18 AWG 0.28 in 7.5 x 0D 24A977 24A996 246016 
4 12 AWG 0.57 іп 8x0D 2TZF8 2TZV6 2WGU7 5 16 AWG 0.31 in 7.5 x OD 24A983 24C003 24C022 
4 10 AWG 0.64 in 8x0D 2TZF9 2TZV7 2WGU8 7 18 AWG 0.31 іп 7.5 x OD 24A978 24A997 240017 
7 18 AWG 0.48 іп 8x0D 2TZE7 2TZUS 2WGT6 7 16 AWG 0.39 іп 7.5x 0D 24A984 24C004 24C023 
7 16 AWG 0.53 іп 8x0D 2TZF3 2TZV1 2WGU2 T 14 AWG 0.49 in 7.5x OD 244989 246009 246028 
7 14 AWG 0.59 іп 8x0D 2TZF7 2TZV5 2WGU6 12 20 AWG 0.39 in 7.5x OD 244973 244992 246012 
12 18 AWG 0.58 іп 8x0D 2TZE8 27206 2WGT7 12 18 AWG 0.45 in 7.5x OD 244979 244998 246018 
12 16 AWG 0.64 іп 8x0D 2TZF4 2TZV2 2WGU3 12 16 AWG 0.55 in 7.5 x OD 24A985 246005 246024 
18 18 AWG 0.66 іп 8x0D 2Т7Е9 21707 2WGT8 18 20 AWG 0.47 in 7.5 x OD 24A974 24A993 240013 
25 16 AWG 0.85 in 8x 0D 2TZF5 2TZV3 2WGU4 18 16 AWG 0.67 in 7.5 x OD 24A986 246006 240025 
600 V, Unshielded, Continuous Flexing Control Cable 20 18 AWG 0.55 in 7.5 x OD 24A980 24A999 246019 
PVC Jacket Material, Green Jacket Color 25 16 AWG 0.77 in 7.5 x OD 244987 246007 240026 
3 20 AWG 0.24 in 7.5x 0D 2TYW8 27716 2WGG7 1,000 V, Unshielded, Continuous Flexing Power Cable 
3 16 AWG 0.31 in 7.5 x 0D 2TYY2 2TZK9 2W6GJ1 PVC Jacket Material, Black Jacket Color 
4 18 AWG 0.28 in 7.5 x OD 2TYX3 2TZK1 2WGH2 4 14 AWG 0.41 in 7.5x OD 2TZG1 2TZV8 2WGUS 
4 16 AWG 0.35 in 7.5x 0D 2TYY3 2TZL1 2WGJ2 4 12 AWG 0.47 in 7.5x 0D 21262 21219 211611 
4 14 AWG 0.43 іп 7.5 x OD 2TYY9 21717 2WGJ8 4 10 AWG 0.57 in 7.5 x OD 21203 2TZW1 2WGV2 
5 18 AWG 0.31 in 7.5 x 0D 2TYX4 2Т7К2 2WGH3 4 8 AWG 0.71 in 7.5x 0D 21264 2TZW2 2WGV3 
5 16 AWG 0.39 in 7.5 x OD 2TYYA 2TZL2 2WGJ3 TPE Jacket Material, Black Jacket Color 
5 14 AWG 0.47 in 7.5x 0D 2TYZ1 2TZL8 2WGJ9 1 10 AWG 0.28 in 7.5x 0D 240142 = = 
7 20 AWG 0.31 іп 7.5х00 2TYW9 2TZJ7 2WGG8 1 8 AWG 0.31 in 7.5x OD 240143 = = 
7 18 AWG 0.35 in 75х00 2ТҮХ5 2TZK3 2WGH4 1 4 AWG 0.45 in 75х00 240145 = = 
7 16 AWG 0.51 іп 7.5х00 2ТҮҮ5 21713 2WGJ4 1 2 AWG 0.49 in 7.5x OD 240146 = = 
7 14 AWG 0.59 in 7.5x 0D 2TYZ2 2TZL9 2WGK1 1 1AWG 0.57 in 7.5x 0D 240147 = = 
12 20 AWG 0.45 in 7.5 x OD 2TYX1 2T2J8 2WGG9 4 14 AWG 0.39 in 7.5x OD 240134 — — 
12 18 AWG 0.55 in 75х00 2TYX6 2TZK4 2WGH5 4 10 AWG 0.55 in 7.5x 0D 240135 — — 
12 16 AWG 0.63 in 7.5 x OD 2TYY6 21714 2WGJ5 4 6 AWG 0.77 in 7.5 x OD 240137 = = 
18 20 AWG 0.53 in 7.5 x OD 2TYX2 2TZJ9 2WGH1 
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1ATJ4 


CAROL. 
© GeneralCable BRAND 


5PA18 
Security and Alarm Cable 
SOUND, ALARM, AND SECURITY FIRE ALARM/LIFE SAFETY 
CABLE, TYPES CMR AND CMP CABLE, TYPES FPLR AND FPLP 


= Compliance: NEC Article 760-61 
= Type FPLR meets UL 1666 
Vertical Tray Flame Test 
= 500-ft. Type FPLP meets UL 
910 Test for Flame Propagation 
and Smoke Density 
= 1000-ft. Type FPLP meets NFPA 
262 Vertical Tray Flame Test 
= Temp. range: -4° to 167°F, except 
1000-ft. Type FPLP 32° to 167°F 
= Rated for 300V 
Ripcord included. California State Fire 
Marshall Approved. Shielded cable 
has foil shield with stranded tinned 
copper drain wire. For wiring fire 
alarms, smoke detectors, fire protec- 
tive circuits, burglar alarms, and voice 
communications. Sequential footage 
markings to facilitate installation. 


For burglar alarms, intercoms, PA 
systems, and sound systems. Stranded 
or solid bare copper conductor. Jacket 
has sequential footage markings to 
facilitate installation. UL Listed and 
California State Fire Marshall Approved. 
Shielded cable has an aluminum/poly- 
ester Flexfoil® shield with stranded, 
tinned-copper drain wire. 


Riser 

= Temp. range: -4° to 167°F, 
except 500-ft. 22-ga. 
unshielded are -4° to 140°F 

= Rated for 300V 


Ripcord included. 

Plenum 

= Temp. range: 32° to 167°F 
= Rated for 300V 


UNSHIELDED SHIELDED 
Plenum Plenum 
Riser Rated) Rated (RiserRated Rated 
Conductor No. a Item Item Item Item 
Size Con No. No. No. No. 


Sound, „Мат, and soci Cable, һе; Beige, ‚ Stranded 
Sound, Alarm, and Security Cable, г, Riser Cable Gray, Plenum Cable Natural, Stranded 
22 AWG 1ATJ8 


А 
22 AWG 5 i95 Т: 4DPJ1 — 4DPK1 4DPL7 
22 AWG 4 500 ft. — — 1ATJ9 — 
22 AWG 4 1000 ft. 4DPJ2 4DPK8 4DPK2 4DPL8 
22 AWG 6 500 ft. — — 1ATK6 — 
22 AWG 6 1000 ft 4DPJ3 4DPK9 4DPK3 4DPL9 
22 AWG 8 500 ft. — — 1ATK7 — 
20 AWG 2 1000 ft — — 4DPK4 4DPN1 
18 AWG 2 500 ft. 1ATJ3 1ATJ6 4DPN4 4DPN7 
18 AWG 4 500 ft. TATJ4 1ATJ7 4DPN5 4DPN8 
18 AWG 6 500 ft. — — 4DPN6 — 
18 AWG 6 1000 ft 4DPJ5 4DPL2 — 4DPN9 
16 AWG 2 1000 ft 4DPJ6 4DPL3 4DPK5 4DPN2 
16 AWG 4 1000 ft 4DPJ7 4DPL4 6UTX5 — 
14 AWG 2 1000 ft. 4DPJ8 4DPL5 4DPK6 4DPN3 
14 AWG 4 1000 ft. 4DPJ9 — — — 
Fire Alarm Cable, PVC, Red, Solid 
18 AWG 2 500 ft. 5PA18 — 5PA24 5PA30 
18 AWG 4 500 ft. — — 5PA25 — 
18 AWG 4 1000 ft — 4DNZ6 — 4DPA7 
18 AWG 6 1000 ft — 4DNZ7 — — 
16 AWG 2 500 ft — — 5PA26 — 
16 AWG 2 1000 ft 4DNZ4 4DNZ8 4DPA4 4DPA8 
16 AWG 4 1000 ft 4DNZ5 4DNZ9 4DPA5 4DPA9 
14 AWG 2 500 ft. 5PA22 5PA29 — — 
14 AWG 2 1000 ft 6UTX8 6UTX7 — 4DPC1 
14 AWG 4 500 ft. 5PA23 — — — 
14 AWG 4 1000 ft. 6UTX9 4DPA1 4DPA6 4DPC2 
12 AWG 2 1000 ft. 6UTX4 — — — 
=———_ —— 
ЗМХМ5 3NXN6 
“> 
CAROL. . ———— 0 = 
BRAND XJ GeneralCable 3NXN7 


Sprinkler Wire and Irrigation Cable 


= UL Listed for outdoor and Wire Jacket Jacket Item 


; А Size Material Color L No. 
direct burial use 30 V, Sprinkler Wire 


= Operating temp-::-4°10:140°F 3d RW PVC Black 500 t 3NXNS 
= Premium-grade, color-coded insulation “т Conductors ae 

= Fully annealed, solid bare bru PVC Black 500 ft 3NXN6 

10 Conductors 

copper conductors 18AWG PVC Віаск 500ft 3NXN7 
Ripcord included. For use in low-voltage 150 V, irrigation Cable 

commercial, golf course, and residential 14AWG PVC Бей 5008 5ZJR5 

i i i 14AWG PVC White 500 ft_5ZJR6 

satellite or solenoid sprinkler control T4 AWG PVC Black —00 5 SIRS 


applications. 
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` 4A633 
Electronic Power- NS 


Limited Tray N САВО, 
Cable (PLTC) XJ GeneralCable BRAND 


= Temp. range: 100 ft. | 500 ft. 1000 ft. 
-4° to 221°F acabo т т үт 
= Resists sunlight Multi- (есендігі Unshielded - 
= Stranded conductors IANG 30 Par) 20х70 — — 39644 
= Gray PVC jacket T8AWG 4(0Раг) | 20KZ97 = = 
VUL MEME E NM SS = 
Shielded cable has alumi- “Multi үзігі зменай = ——ru 
num/polyester Flexfoil® 22AWG 3 0 pain = = ADPC4 
i i y 20AWG 2 (0 Pair — — 4DPC5 
shield with а 25% overlap 27 лула — 215 at = = ОБСЕ 
and outward-facing 18 AWG 2(0Pair) | 20KZ73 | 44633 4027 
i i ion i 18AWG  3(0Pai) | 20KZ74 = 4DPC8 
re insulation 5 16AWG 2 (0 Pai) 20К775 | 4A648 | 4DPC9 
color-coded. Suitable for то AWG  3(0Pai) | 20KZ76 = 4DPD1 
i 14AWG  2(0Pai) | 20KZ98 — 4DPD2 
burglar alarms, intercom ТҮК | 2) un = AUPDS 
Systems, cash registers, mE | омей nmm" 
i air — — ы 
and equipment conto 18 AWG  4(2Pai | 20LA01 = 196434 
circuits. 18AWG 6 (3 Pair — — 196435 
18AWG  8(4Pai) | 20LA02 — — 


* Individually shielded. 


id = CAROL. 
Speaker Cable Y GeneralCatle BRAND 
FLAT ROUND 


= Compliance: UL Wires Misc. 
= Stranded conductors 
and PVC insulation 
= PVC jacket 
= Rated for 120V 


For general audio speaker use. Not for 


= Temp. range: -4° to 140°F 
(176°F on high-definition) 

= Stranded bare copper conductors 
with premium color-coded 
polypropylene insulation 

= PVC jacket 


in-wall use. Designed for stereo systems, in-wall 
speakers, home theater, and remote 
control circuits. 
18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 
No. of Item Item Item Item 
Cond Color L No. No. No. No. 
Flat 
Clear 500 ft. 211799 4DPD4 4DPD5 — 
Clear 100 ft. — — 20LA27 20LA28 
Round 
Blue 500 ft. — 1ATD9 — — 
4 Navy 100 ft. = 20LA32 = = 
2 а 
5LWR3 
—— 
— 
6CGV6 


Туре CL2 Thermostat Cable (© Soutiwire 


= Polypropylene 20AWG | 18AWG | 18 AWG 
insulation Brown Brown White 
Jacket Jacket Jacket 

= PVC conductors ruso! Spool/Call ltem ltem tam 

4 ond. eng 0. 0. 0. 

and jacket Nonplenum 

» Rated for 150V; 2 500 ft. 5LWR3 | 5LWP5 iun 
3 500 ft. - 5LWP9 | 6CGV6 

plenum rated 4 2501t | SLWR2 | 5LWP7 = 
о [o i As ded Gi 

» Operating temp: 8 250 ft. SLWRT | 5LWP4 z 
-20? to 60?C шешт ни m 
Solid cable for low-volt- 3 500 = = 30С850 
iri i 4 250 — — 30C851 
age wiring meets Article 5 550 = = 300885 
725 and is UL Listed. 6 250 = = 306853 
8 250 = = 30854 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
Wire & Cable Details on page A1. 


CAROL. 
Communication Cable BRAND XJ GeneralCable 


= Fully annealed, stranded Cables facilitate cable pull-ins and single-site installations. These cables are typically used for indus- 
tinned copper conductors trial equipment control, electric valve actuation, and remote signaling. Also used for communications 
= Color coded and broadcast applications. Multi-paired cable designs find frequent application in circuits requiring 
= 1000-ft. rolls circuit-to-circuit isolation from noise, minimization of capacitance imbalances, and a reduction of EMI 
interference currents. 


Note: 100- and 500-ft. rolls are available on Grainger.com®. 


Conductor Total No. of Jacket Jacket Nominal Item Conductor Total No. of Jacket Jacket Nominal Item 
Size Conductors Material Color 0.D. Temp. Range Мо. Size — Conductors Material Color 0.D. Temp. Range Мо. 
Multi-Conductor, Shielded Multi-Conductor, Unshielded В 
2 (0 Pair PVC Gray 0.167in — -4^to 167^F 4DNY8 24 AWG 8 (0 Pair PVC Gray 0.214in -4° їо 176°F 190545 
3 (0 Pair, PVC Gray — 0.164in -4° їо 176°Е 52ЈМ0 10 (0 Pair) РУС Gray — 0.244in -4° їо 176°Е 196548 
24 AWG _4 (0 Pair PVC Gray 0.175 in -4° to 176^F 52/М1 2 (0 Par) PVC Gray 0.i3in — -4^to 176^F — 5ZJRO 
6 (0 Pair PVC Gray — 0.201 in 242 0 176°F 5ZJN2 3 (0 Pair PVC Gray — 0.176 in A to 176°F 19G593 
15 (0 Pair) PVC бау  0276in  -4^to 176°Е 190454 22 awg —4 (0 Pair PVC Gray — 0.189 іп —-4^to 176^F 190594 
2 (0 Pair PVC Gray — 0.169 in A 0 176°F 5ZJN3 6 (0 Pair PVC Gray 0218іп 24° to 176°F 19G597 
2 (0 Pair) РУС Gray — 0.167in -4%101679Ғ 190550 8 (0 Pair) РУС Gray — 023in -4° to 176°F 196596 
3 (0 Pair PVC Gray — 0.177in -4° їо 176°F 57/М4 12(0Pair РУС Gray — 0.276 in -4° їо 176°Е 196598 
22 AWG _3 (0 Pair PVC Gray 0.196 in -4° to 167°F 190555 2 (0 Pair PVC Gray 0.192 іп -4*to 176°F__4DNZ2 
i M c ne ce de 0077 1M ш шиа 
air ra 213in —-4*to air ra .204 in -490 F 
6 (0 Pair PVC Gray 0.219in — -4^to 176°F__5ZJN6 2 (0 Pat] дің Natural 0.156 in 32° їо 167°Е 5ZJP1 # 
2 (0 Pair РУ гау 0.183 іп -4° їо 167°Е 210594 2 (0 Pair PVI Natural 0.156in 32° to 167°F__5ZJP2 
2 (0 Pair) Rubber Black 0.27 in_ — -4^to 140°F__1YPY4 2 (0 Pair PVC Gray 0.19in — -4^to 176°F 196565 
20 AWG 3 (0 Pair) Rubber Black —0.285in -4° їо 140^F 1ҮРҮ5 3 (0 Pair PVC Natural 0.166 in 32° їо 167°Е  5ZJP4 
4 (0 Pair) Rubber Black 0.3 in -4° to 14046 ТҮРҮб 3 (0 Pair PVC Gray 0.236 in —-4*io 176°Е 190566 
4 (0 Pair PVC Gray 0.236іп -4°10176°Ё  5ZJN7 4 (0 Pair PVC Natural 0.182іп 32° to 167°F — SZJP3 
ЖОР Р — Guy 020m ЮГЕ MAPS — — ^^^ -plar — VC — Gray — 028m dete 176" 196830 
air, ray .203in -4%10 221° air ray .28in -4%10 176° 
1ҮРҮ5 2(0 Рай) PVC Gray  0.233in -4%10 167°F 2М/505 7(0 Ра) PVC (ғау  0.309in -4%10176%Ғ 196531 
3 (0 Pair PVC Natural 0.169in 32° їо 167°Е  5ZJPU 8 (0 Pain PVC Natural 0.239 in 32° to 167°F 571Р5 
18 AWG З (0 Pair PVC Gray 0.213in -4° to 167°Е 190557 9 (0 Pair) PVC Gray 0.358in —-4*to 176°Е 190532 
4 (0 Pair PVC Gray 0.238іп —-4^to 176°F 40М71 15 (0 Pair) РУС Gray 0.445іп -4° їо 176°Е 196533 
4 (0 Pair) PVC Маша 0185іп 32210 167°Е 52/49 19 (0 Pai) — PVC Gray — 0.469in —-4^to 176°Е 190534 
ш а mc 2 EE m 
16 AWG З (0 Pair PVC Gray 0.325іп  -4^to 167°Е 196559 14 дмс —2 (0 Pain PVC Gray 0.326іп -4° to 194°F  4DNZ3 T 
4 (0 Pair) Rubber Black 0.385 іп -4° їо 140°Е 196498 МІНЕЗІ 3-0 ғар, 4 PVC Машта! 0.212in 32° to 167°F __5ZJP6 
ulti-Paired, Shielde 
4 (2 Pair PVC Gray 0.16in — -4^to 176°Е 196496 
49d597 22AWG —5 6 Pai} PVC Gray 0292іп -4° to 176°F 2W598 
18 AWG 6 (3 Pair) PVC Gray 0.395 in -4° їо 176°Е 190623 
Т СІЗ and CMG only. # Pull Pac. 
3ZK54 3ZK55 
Coaxial Cable 
Coaxial 
Cable Conductor Nominal Mfr. Item 
Type Size Color Impedance Shielding Type Capacitance 0.D. L Model No. 
RG-11/U 14 AWG Black — 75 Ohms 100% Flexfoil, 60% Aluminum Braid 16.2 pf/ 0.395 in 1,000 F С5039.41.01 — 21Y738 
14 AWG White — 75 Ohms (2) 100% Flexfoil, (2) 40% Aluminum Braids, 60% Aluminum Braid 16.0 pf/ft 0.372 in 1,000 F C3529.41.02 21ү723 
RG-174/U 26 AWG Black — 50 Ohms 88% Tinned Copper Braid 13.6 pf/ft 0.103 in 1,000 F С1156.41.01 21Ү693 
RG-213/U 13 AWG Black — 50 Ohms 95% Bare Copper Braid 30.8 рїї 0.405 in 100 FT C1176A 20LA20 
13 AWG Black — 50 Ohms 95% Bare Copper Braid 30.8 pf/ 0.405 in 1,000 FT С1176А.41.01 21Ү695 
RG-58/AU 20 AWG Black — 50 Ohms 95% Tinned Copper Braid 26.0 pf/ 0.195 in 1,000 F С1188.21.01 37К54 
20 AWG Black — 50 Ohms 95% Tinned Copper Braid 30.8 pf/ft 0.195 in 1,000 F С1178А.21.01 21Ү696 
RG-58/U 20 AWG Black — 50 Ohms 95% Tinned Copper Braid 30.0 рїї 0.195 in 1,000 F 61166.4101 — 5ZJN8 
20 AWG Black — 50 Ohms 95% Tinned Copper Braid 13.6 pf/ft 0.195 in 1,000 F C1155.41.001 21Ү691 
18/2 AWG 20 AWG Black — 71 Ohms 95% Bare Copper Braid 16.2 pf/ft 0.238 in x 0.440 in 1,000Ғ С8028.41.01 — 3NXL8 
20 AWG Black — 71 Ohms 95% Bare Copper Braid 16.2 pf/ft 0.234 in 1,000 F C1142.41.00 — 3NXL5 
RG-59/U 20 AWG Black — 75 Ohms 100% Flexfoil, 40% Aluminum Braid 16.2 pf/ft 0.234 in 1,000 F С5780.41.01 — 21Y747 
22 AWG Black — 76 Ohms 95% Bare Copper Braid 17.0 pf/ft 0.242 in 100 FT C1103 20LA19 
22 AWG Black 76 Ohms 95% Bare Copper Braid 17.0 pf/ft 0.242 in 1,000 F C1103.41.01 — 3NXL4 
18 AWG Black 75 Ohms 100% Flexfoil, 60% Aluminum Braid 16.2 pf/ft 0.275 in 1,000 F C5775.31.00 37К56 
18 AWG White 75 Ohms 100% Flexfoil, 60% Aluminum Braid 16.2 pf/ft 0.275 in 1,000FT (5775.41.02  6XWT6 
18 AWG White — 75 Ohms (2) 100% Flexfoil, 40% Aluminum Braid, 60% Aluminum Braid, Quad-Shield 16.2 pf/ft 0.292 in 1,000 F C5785.41.00 — 6eXWT7 
18 AWG Black 75 Ohms 100% Flexfoil, 60% Aluminum Braid 16.2 pf/ft 0.275 in 1.000 FT (5886.31.01 21Y751 * 
RG-6/U 18 AWG Black 75 Ohms 100% Flexfoil, 60% Aluminum Braid 16.2 pf/ft 0.275 in 1,000 F C5886.41.01 21Ү152 
18 AWG Black — 75 Ohms (2) 100% Flexfoil, (2) 40% Aluminum Braids, 60% Aluminum Braid 16.2 pf/ft 0.292 in 1,0001 ^ C5889.31.01 21Үү753 * 
18 AWG Black 75 Ohms (2) 100% Flexfoil, (2) 40% Aluminum Braids, 60% Aluminum Braid 16.2 pf/ft 0.292 in 1,000 F (5889.41.01 21Ү154 
18 AWG Natural 75 Ohms 95% Bare Copper Braid 16.2 pf/ft 0.232 in 1,000FT 495035.41.86 21Y957 
18 AWG 18/2 AWG Black 75 Ohms 100% Foil, 95% Tinned Copper Braid 16.2 pf/ft 0.27 in 1,000 F С8029.41.01  3NXL7 
RG-62/U 22 AWG Black 93 Ohms 95% Bare Copper Braid 13.6 pf/ft 0.242 in 1,000FT С1164.41.01 2М/592 
RG-8/U 10 AWG Black — 50 Ohms 100% Flexfoil, 88% Tinned Copper Braid 24.6 pf/ft 0.405 in 1,000 F С1180.41.01 21Ү697 
Pi = 13 AWG Black 52 Ohms 95% Bare Copper Bral 29.5 pf/ft 0.405 in 1,000FT — C115441.001 21Y689 
lenum Rate 
В6-11/0 14 AWG Natural 75 Ohms 100% Flexfoil, 60% Aluminum Braid 16.0 pf/ft 0.351 in 1,000FT — 03528.41.00 — 3NXN1 
RG-58/U 19 AWG Natural 50 Ohms 95% Bare Copper Braid 25.0 pf/ft 0.161 in 1,000 F C3519.41.86 — 3ZK55 
RG-59/U 18/2 AWG 20 AWG Natural 75 Ohms 95% Bare Copper Braid 16.3 pf/ft 0.2 in 1,000 F C8030.41.86 — 5ZJR2 
20 AWG Blue —780hms 100% Flexfoil, 57% Tinned Copper Braid 19.2 pf/ft 0.242 in 1,000 F С8001.41.07 21Ү155 
18 AWG Natural 75 Ohms 100% Flexfoil, 60% Aluminum Braid 16.0 pf/ft 0.232 in 100 FT 63524 20К788 
18 AWG Natural 75 Ohms (2) 100% Flexfoil, 40% Aluminum Braid, 60% Aluminum Braid 16.0 pf/ft 0.306 in 100 FT C3525 _ 20KZ89 
RG-6/U 18 AWG Natural 75 Ohms 100% Flexfoil, 95% Tinned Copper Braid 16.0 pf/ft 0.233 in 1,000 F C3521.41.86 32058 
18 AWG Natural 75 Ohms 100% Flexfoil, 60% Aluminum Braid 16.0 pf/ft 0.232 in 1,000 F С3524.41.86 4DNY5 
18 AWG Natural 75 Ohms (2) 100% Flexfoil, 40% Aluminum Braid, 60% Aluminum Braid 16.0 pf/ft 0.306 in 1,000 F C3525.41.86 — 4DNY6 
RG-8/U 11 AWG Black — 50 Ohms 95% Bare Copper Braid 26.0 рії 0.405 in 1,000 F С1198.41.01 21Ү698 
* Pull-Pac? packaging. 
342 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ELECTRICAL 
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@ MONOPRICE e 


Coaxial Cables ә 


Feature F-type connectors. RG-6 quad shielded. 
18 AWG. In-wall rated. 75-ohm impedance. 5RGN8 


1.58 3ft 6 ft 10 ft 12ft 15 ft 
Color Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. -- 
White 140399 5RGN6 5RGN8 140403 — — 
Black — 5RGN5 5RGN7 146393 5RGP1 140395 


4JY51 5LR24 


For installation tools, see page 358. Cable ҮЗ Installation pig. 
i Type Method Brand No. ty. 
e ап Brand тет К RG-6 Compression PowerFirst _ 1UKD8 50 
BNC Femaile RG-6 . Crimp-On. PowerFirst — SLR16 1 
Coaxial, In-Line Splice Coupler = PowerFirst — 4JY57 5 RG-6 Crimp-On (2 Piece) PowerFirst — SLR18 1 
BNC Male RG-6 Push-On PowerFirst — 4LWY7 4 
RG-59 Compression Power First — 2UYH2 | 15 ____RG-6 — Twist-On PowerFirst — SLR22 1 
RG-59 Crimp-On (3 Piece) Power Firs 4JY52 5 RG-6 with Single/Tri/Quad Shielding Compression PowerFirst 4LWY3 10 
RG-59 Twist-On Power Firs 4JY51 5 RG-6 with Single/Tri/Quad Shielding Compression PowerFirst — 4PCZ5 50 
RG-59 Plenum Compression IDEAL БКЛ2 15 RCA Male 
RG-6 Compression Power First 2UYH1 15 RG-59 Compression PowerFirst — 4LWY8 10 
F-Type Female RG-6 Compression PowerFirst — 4LWY9 10 
Coaxial, In-Line Splice Coupler — Power Firs’ 51824 1 3-WAY 4-WAY 5-WAY 
F-Type Male Description Item No. | Item No. | Item No. 
Coaxial, Terminator Cap Compression PowerFirst 5LR15 1 Cable Splitter 
RG-11 Compression Power First — 4LWY5 10 5 to 900 MHz Splitter, 75 Ohm 5LR25 = = 
RG-59 Compression Power Firs 5LR17 1 5-900 MHz Splitter, 75 Ohm — 5LR26 5LR27 
RG-59 Compression PowerFirst — 1UKD7 50 High Performance Splitter, 5 MHz - 1 GHz 4JWT7 — 4JWT9 
RG-59 Twist-On Power First — 5LR23 1 Satellite and Digital TV Splitter, 5 MHz - 2.3 GHz 4LWZ1 4LWZ2 4LWZ3 
RG-59 with Single/Tri/Quad Shielding Compression Power First 4UJL4 50 Surge Suppression Splitter, 5 MHz - 1 GHz 4LWZ4 — 4LWZ5 
RG-6 Compression PowerFirst 1UKD4 10 Diplexer, SATV/TV Combiner Splitter, 2.1 GHz 4LWZ6 = = 


re 12H915 


12H896 


b 
3 g "AL 
Coax Connectors 11¥878 12h09% серыя 
For installation tools, see page 358. 
IMPEDANCE IMPEDANCE IMPEDANCE 
50ohm | 75ohm 50ohm | 75 ohm 50ohm | 75 ohm 
Cable Installation Item Item Cable Installation Item Item Cable Installation Item Item 
Type Method No. No. Type Method No. No. Type Method No. No. 
BNC Female Coaxial Connector RG-59/62 Plenum — Crimp-On (3 Piece) | 11Y874 | 12H875 F-Type Male Coaxial Connector 
RG-58 Crimp-On (2 Piece) | 11Y889 — RG-59/62 Plenum Twist-On = 11Y906 RG-11 Compression = 12H929 
RG-58 Crimp-On (3 Piece) | 11Y894 | 12H888 RG-59 Plenum Compression — 12H907 RG-59 Attached Crimp- Em 12H894 
RG-58 wist-On 11Y884 — RG-59 Plenum Compression = 12H908 On Ring 
RG-58 Plenum Crimp-On (2 Piece = 12H882 Quad p RG-59 Compression — 12H896 
RG-59/62 Crimp-On (2 Piece) | 11Y890 | 12H879 | RG-6 Compression — — | 12H909 | nc 5o Plenum Attached Crimp- — | 12H893 
RG-59/62 Crimp-On (3 Piece) | 11Y895 | 12H889 RG-6 Crimp-On (2 Piece) | 11Y867 | 11Y910 On Ring 
RG-59/62 Wist-On 11Y885 | 12H884 RG-6 Crimp-On (3 Piece 11Y873 | 12H874 RG-59 Plenum Compression — 12H897 
RG-59/62 Plenum Сгітр-Оп (2 Piece) | 11Y892 | 12H881 RG-6 Twist-On 11Y863 | 117905 | RG-59 Plenum Compression — | 12H898 
RG-59/62 Plenum — Crimp-On (3 Piece) | 11Y897 | 12H891 RG-6 Gold Compression — | 12H910 Quad : 
RG-59/62 Plenum wist-On 11Y887 | 12H886 | RG-6 Gold Quad Compression —  |12Hgi4 | RG-6 Compression — | 12H899 
RG-6 Crimp-On (2 Piece) | 11Y891 | 12H880 | RG-6 Plenum Compression — |12Н911 | RG-6 Gold Compression — 128901 
RG-6 Crimp-On (3 Piece) | 11Y896 | 12H890 | RG-6 Plenum Crimp-On (2 Piece) | 11Y870 | 12H871 R6-6 Gold Quad Compression — | f2H905 
RG-6 Wist-Ün 11ү886 | 12H885 | RG-6 Plenum Crimp-On (3 Piece) | 11Y877 |  — RG-6 Plenum Attached Crimp- — | 12H892 
RG-6 Plenum Crimp-On (2 Piece) | 11Y893 | 12H883 | RG-6 Plenum Twist-On 11Y864 | 11Y907 С On Ring 
RG-6 Plenum Crimp-On (3 Piece) | 11Y898 | — RG-6 Plenum Compression — |және 55-6 Plenum ompression — 12902 
RG-6 Plenum wist-On 11Y888 | 12H887 Quad - с | imet Pere Planum Compression — | 12H903 
BNC Male Coaxial Connector -0 Qual ompression == - 
Belden 8218 Crimp-On (3 Piece) | 11Y875 = RG-8/11 _ Crimp-On (3 Piece) | 11Y883 | 12H878 Ud GIONE Compression — 12H904 
RG-174/188/316 — Crimp-On (З Piece —  |12H876 BNC Male Coaxial Connector (Right Angle) i A TCT DHSS 
RG-58 Crimp-On (2 Piece) | 11Y865 | 11Y908 | RG-59 Compression —_| ЛОНА Plenum eS — —H3H818 
RG-58 Crimp-On (3 Piece) | 11Y871 | 12H872 | RG-59/62 Crimp-On 11781 - RC-59 Plenum р 
RG-58 Twist-On 11Y862 | 11Y903 RG-59/62 Twist-On 11788 - Quad Compression — | 12H917 
RG-58 Plenum Crimp-On (2 Piece) | 11Y869 | — RG-59/62 Plenum Twist-On 11/80 - R6-6 Сор ог +99918 
RG-58 PVC, RG-59 Plenum Compression — 12H925 * AG-6 Gold en — 12H919 
RG-59 PVC/PTFE, Crimp-On 4KEC7 | 4KEC6 RG-6 Compression — __| 12H926 * АСЕ Gold Quad С press! — —1121923 
RG-6 PVC/PTFE RG-6 Crimp-On iiY882| — Hes BE Ua ҮНІН 12072 
RG-59 Compression —  |12H906 | RG-6 Twist-On 11Y879| — BOO Plenum ompression — 
RG-59/62 Crimp-On (2 Piece) | 11Y866 | 11Y909 | RG-6 Plenum Compression — | 12н928 “| (1:4 onum Compression — | 12H921 
RG-59/62 Crimp-On (3 Piece) | 11Y872 | 12H873 RG-6 Quad Compression — 12H927 * Я т — 
RG-59/62 Fist On —  |11Y904 [BNC Male Coaxial Terminator Re Quad Compression Eu 
RG-59/62 Mini Crimp-On (3 Piece) | 11Y876 | 12H877 | Coaxial Crimp-On 11Y899 | 11Y901 
RG-59/62 Plenum Сгітр-Оп (2 Piece) | 11Y868 | 11Y911 Coaxial Crimp-On — 11Y902 1 


* Gold color. Т Impedance is 93 Ohms. 
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Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Category Cable 


CAROL. 


Gen SPEED BRAND @MONopRICE 


BRAND 


Designed with a solid conductor. PVC jackets have sequential foot markings. Outside Plant Cable 1MWZ2 features internal 
cross-web that maximizes pair separation for enhanced electrical performance. 1MWX7 has helical aluminum armor over inner 
jacket for increased cable protection and tensile support strength. Meet ANSI/TIA/EIA 568A, ANSI/ICEA S-90-661, and NEMA 


WC63.1. UL and C-UL Listed. 

CAT 5E 

= 24-ga. conductors 

= 100 Mbps, 155 Mbps, and Gigabit Ethernet 

= 100 Base-T 

= 52/155 Mbps ATM 

All pair counts meet Cat 5e Power Sum backbone transmis- 


5e Plenum 
Cable 


CAT 6 

» 23-ga. conductors 

= 1000 Base-T Gigabit Ethernet, 100 
Base-X, 10 Base-T (IEEE 802.3) 

= 1000 Base-TX 

= 4/16 Mbps Token Ring 


» 155 Mbps/1.2 Gbps ATM 


Excellent for digital video and broadband and baseband analog 
video. Filler design makes cable very round and easy to handle. 


sion requirements; suitable for high-speed data transmission. 


BLUE WHITE GRAY YELLOW BLACK 
Total No. of Spool Package Item Item | Package Нет (Package Item | Package Item 
Category Conductors Length Brand Shielded| Туре No. Package Type Мо. Type No. Type No. Type No. 
iser 
5e 8 (4 Pair) 1,000ft GenSpeed — Yes Spool 1MUHS Spool 1MUH6 — — — — Spool 1MWX7 
5e 8 (4 Pair) 1,000 ft GenSpeed Мо (Reelin Вох 1MUF6 | Reelin Box 1МИҒ8 Pulling Pack 3ZK44 | Spool 40ММ/5/ Spool 1ММ/Х5 
1,000 ft GenSpeed No Pulling Pack 5М021 | Pulling Pack 5MD20 Spool  5MD22 PU 450X05 — — 
1,000ft Carol No Pulling Pack 21EN32 | Pulling Раск 21EN31Pulling Раск 21ЕМ34  — — — — 
1,000 ft Monoprice Мо — — Box 425Y29 Box 425Y984| — — Box 425Ү31 
1,000 ft Monoprice Мо — — — — — — — — Box 425Y35 
1,000 — Yes Box 425Y32 — — — — — — -- -- 
1,000 -- No — — — — — — — — Box 425Ү36 
100ft GenSpeed Мо  Pulling Раск 30YJ23 | Pulling Pack 30YJ24 E = — = Spool 30YJ21 
100 ft GenSpeed Мо (Pulling Pack 30YJ26 | Pulling Pack 30YJ25 = = = = — — 
100 Carol No  Pulling Pack 30YJ27 = -- Pulling Pack 30Ү./28 -- = = = 
1,000 ft GenSpeed No | Spool  1MUL8 Spool  1MUL9 Pulling Pack 4DNV9 | Peelin wa | Puling 45006 
1,000 ft GenSpeed Мо Pulling Pack 1MUL7 | Pulling Pack 1MUNI| — — | РЫНО 450x25) Spool 1MWZ2 
1,000 ft GenSpeed No  |ReelinBox 3WA22 | Pulling Pack 450X15| -- — | Paling amuna РОО 450x08 
1,000 Carol No [Pulling Pack 21EN38 | Pulling Pack 21EN37/Pulling Pack 21EN39| -- — — — 
1,000ft GenSpeed — Yes Spool 450X07 — — — — — — — — 
1,000ft GenSpeed Мо Pulling Pack 450X14 — — — — — — — — 
1,000 ft Monoprice Мо Spool 425Y38 — — — — — — Spool 425Ү41 
1,000 ft Monoprice Мо — — — — — — — — Spool 425Ү42 
1,000 ft Monoprice — Yes — — — — Spool  425Y40 — — — — 
1,000 ft — No — — Spool 425Y39 — — — — — — 
100ft ^ Carol No  Pulling Pack 30YJ31 = к= = — = = = = 
100 ft GenSpeed Мо = = = = = = = = Spool 30YJ22 
1,000 ft Monoprice Мо — — Spool 425Y52 — —_ — — Spool 425Ү54 
1,000 ft — No Spool 425Y43 Spool 425Ү44 Spool  425Y53| — — Spool 425Ү46 
1,000 ft = No Spool 425Y47 Spool 425Y48 — — — — — — 
1,000 ft — Yes — — — — — — — — Spool 425Ү50 
1,000 ft = No Spool 425Y51 = = = = = — — — 
1,000ft GenSpeed Мо Spool ^ 60UP01 Spool 60UP02 — — — — — — 
Reel in a Box 5e 8(4Рай) 1,0001 GenSpeed No | Spool  3ZK40 | Pulling Pack SMD18 Pulling Pack 5mD19| Puling армиа Puling 450x02 
5e 8 (4 Pair) 1,000ft GenSpeed — Yes Spool 1MUH2 — — Spool  4DNV7| — — = = 
5e 8 (4 Pair) 1,000 Carol No [Pulling Pack 21EN35 | Pulling Pack 21EN34PPulling Pack 21EN36)  — — — — 
5e 8 (4 Pair) 1,000ft GenSpeed Мо Pulling Раск 5MD17 — — — == = — = = 
5e 8 (4 Pair) 100% Carol No  Pulling Pack 30YJ29 = — Pulling Pack 30Ү/30  — = = = 
6 8 (4 Pair) 1,000 ft Monoprice Мо — — — — — — — — Box 425Y37 
6 8 (4 Pair) 1,000 Carol No [Pulling Раск 21EN41 | Pulling Pack 21EN40)Pulling Раск 21EN42,  — — = — 
6 8(4Рай) 1,000ft GenSpeed No Невііп Вох 3WA23 Spool  1MUL1 Pulling Pack 450Х11 Spool 1MUL4 ІШЕ 450Х12 
6 8(4Рай) 1,0008 GenSpeed No Pulling Раск 1MUH8 | Pulling Раск 450X10) - — | Falling дз — = 
6  8(4Pair) 1,0008 GenSpeed Мо Pulling Pack 450X09 | Pulling Pack 1MUL2| — — — | Falling imus) — - 
6 8(4Pair 100 Carol No [Pulling Pack 30YJ32 — — _ Pulling Pack 30YJ33|  — — — — 
Commercial Қ Е e 
5E 8 (4 Pair) 1,000 Triplett No Spool Box 61KW98 = — — — — — — — 
Spool 6 8 (4 Pair) 1,0008 Triplett No Spool Box 61KW99 — — — — — Wonden 61KW97 
6A 8 (4 Pair) 1,000ft Triplett No Spool Box 61KX01 — — — — — — [Spool Box 61KX02 
Pulling Grips . Cable Dia. Breaking Eye Mesh Item 
Strong galvanized steel mesh grips ші Range Strength — Length — Length Мо. 
; m ; ; junior 
provide positive holding power while — 55s 15536: 450b 3 Hin 4 Main 6C107 
pulling electrical, data, and commu- 037 into 28 іп ium 3% in n) АП 518 
inati А А 50 into 0.62in 1, ^ in ^in 
nication wires at low tension through 0:63 in to 0:74 in — 1.950 Ib Ein 101п —6C110 
conduit. Rubber boot contains and 05 in to 29 іп 2500 P in Dun ШЕПІ 
; А .00 іп їо 1.2411 3, ^in ^in 
Pulling Grip Kit protects cable ends. Flexible Single eye ~Kit contains 1 of each size above and storage pouch — 60189 
6D189 provides easy attachment to pulling ГЛ — » — 
i i .50іп to 0.62іІп 2, іп іп 
lines and fish tapes. Reusable and 0.63 in to 0.74 in 2.800 lb біп 16іп 60213 
: — сатысы ) easily installed. CSA Certified. 0.75 into 0.99 in 4,000 Ib біп 20in 60214 
——E——— АНЫ ; "€ 1.00 into 1.24 in 6,800 Ib Тіп 20іп 60215 
Light-Duty Note: Always use a Safety Factor in application. -1:25 in to 1.49 in 6,800 Ib Tin 2Гіп 60216 
60212 Never use grips at tensions up to listed breaking 1.50 into 1.99 in — 6,800 Ib 8in 23in 60217 
strength. Recommended Safety Factor of 5. 2.00 in to 2.49 in 8,500 Ib 9 in 25in 60218 
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—— ——— — -- 19N902 

TRIPP-LITE 

Data Comm Cabinets 

Perfect for organizing and protecting rack-mount servers, storage, 

and network/telecom equipment quickly. Black finish. See this 

page for rack-mount power distribution units. 

Rack Load Mfr. Item 
Item Units Rating Material H Ww D Model No. 

Wall Mount 
Smart Rack Enclosure 60 140 Ibs. Heavy Duty Steel 140in  230in 17.0іп SRW6U 19N902 
Open Frame Rack 12U 150 Ibs. Steel 30.45 іп 19.76 іп 20.35 іп SRWO12US 6HKPO 
Rack Enclosure 12U 140 Ibs. Steel 27.95 іп 26.38in 21.6in X SRW12US . 6HKN7 
Rack Enclosure 12U 250 Ibs. Steel 25.0in 23.63in 33.5in SRWI12US33  6HKN8 
Rack Enclosure 12U 140 Ibs. Steel 25.0in 23.63in 21.6in SRW12USG 6ӨНКМ9 
Open Frame Rack 12U, 22U, 8U 150 Ibs. Steel 42.3in 20.11 in 18.24in SRWO8U22  6HKP1 
Floor Mount 
Open Frame Rack,4-Post 13U 1000 Ibs. Steel 28.0in 202іп 343in SR4POST13  6HKP4 
Open Frame Rack,2-Post 25U 800 Ibs. Aluminum 490іп  20.3in 14.0in SR2POST25  6HKP3 
Rack Enclosure 42U 2250 Ib Rolling, 3000 Ib Stationary Steel 78.5in 23.63in 43.0 in SR42UB 6RHW5 
Rack Enclosure 42U 2250 Ib Rolling, 3000 Ib Stationary — 78.5in  43.0in 23.63іп 58420874  14A335 
Rack Enclosure 42U 2250 Ib Rolling, 3000 Ib Stationary — 18.5in | 32.0in 23.63in SR42UBSD 13809 
Open Frame Rack 45U 1000 Ibs. = 84.3 in  39.4in 20.3іп SR4POST1224 14А334 
Accessories 
Rolling Caster Kit, For Use With GHKP4,6HKN7, AND 6HKN8. Allows 4 Post Open Frame Racks SRCASTER — 6HKP2 6RHW5 
and SRW12US to Become Mobile, Heavy Duty 550 Ib (Per Caster) Rating 


TRIPP-LITE 
Arc 


by Schneider Electric 


6ЕСК2 
RITTAL 144325 Cea оопа E сооро D oco DEO EE, 
шенеп 6RHW4 


Power Distribution Units 


Offer reliable rack-mount multioutlet power distribution from any supplied power source. High-quality design includes rugged all-metal housing and secure rack- 
mount installation with included mounting accessories. Metered units offer real-time local reporting of load levels via built-in digital meter. 


Receptacle No. of Max. Cord Mfr. Item 
Plug Type Type Outlets Voltage Amps Length H w L Brand Model No. 
Nonmetered 
IEC-320 C14 ІЕС-320 C14 8 200 to 208/240V AC 10A 6ft 3 ?/& in 17 2/4 in З Vi in ripp Lite PDUBHV10 14A325 
NEMA 5-20P, МЕМА L5-20P МЕМА 5-15/20R 16 120V AC 20A 12 ft 134in 17 Yin 14 ^in ripp Lite PDUMH20ATNET 20789 
NEMA 5-20P, NEMA L5-20P МЕМА 5-15/20R 16 120V AC 20A 12 ft 1% in 17 Yin 14 %2 іп ripp Lite PDUMH20AT 20772 
NEMA 5-20P, NEMA 15-200 МЕМА 5-15/20R 20 120V AC 20A 15ft 1 Жіп 13^in 60 in ripp Lite PDUMV20 20775 
NEMA 5-15Р NEMA 5-15R 8 120V AC 15A 12 ft 1% іп 17 ^ in 14 ^ in ripp Lite PDUMH15ATNET 20788 
NEMA 5-15P NEMA 5-15R 8 120V AC 15A 12 ft 1% in 17 ^ in 14 ^ in ripp Lite PDUMH15AT 262T1 
NEMA 5-15P NEMA 5-15R 10 120V AC 15A 12 ft 2% in 9in 17 396. in APC AP9562 бЕСК4 
МЕМА 5-15Р МЕМА 5-15R 10 120V AC 15A 15ft 2^ in 4in 17 Yin ripp Lite TLM1015NC 33L715 
NEMA 5-15P NEMA 5-15R 13 120V AC 15A 15 ft 1% in 17 Yin 4 V in ripp Lite PDUMH15 26213 
NEMA 5-15P NEMA 5-15R 13 120V AC 15A 15 ft 1% in 17 іп 4 Vb in ripp Lite PDU1215 6RHWO 
NEMA 5-15P NEMA 5-15R 16 120V AC 15A 15 ft 3 in 1 іп 48 in ripp Lite PDUMV15 26214 
NEMA 15-30Р NEMA 5-20R 10 120V AC 20A 12 ft 154 in 2 Ain 17 396. in APC AP9560 бЕСКЗ 
NEMA L5-30P NEMA 5-15R 24 120V AC 30A 15ft 1% in 17 іп 4 V» in ripp Lite PDU2430 6RHW2 
NEMA L5-20P NEMA 5-20R 10 120V AC 20A 12 ft 25^ in 9in 17 3964 in APC AP9564 6ECK5 
NEMA 15-20Р NEMA 5-20R 13 120V AC 20A 15 ft 1% іп 17 іп 4 Vb in ripp Lite PDU1220T 6RHW1 
NEMA L5-20P NEMA 5-20R 24 120V AC 20A 10 ft 154 in 2 364 in 63 іп АРС AP7530 бЕСК2 
NEMA 16-305 (20) IEG 320 0130) од 208V AC 30A 108 1Міп  29шіп 639 АРС AP7541 GECKG 
NEMA L6-30P (32) 613, (6) C19 38 208/240V AC 30A 10 ft 334 in 2 in 63 % in ripp Lite PDUV30HV 6RHW4 
Metered 
IEC-320 C20, NEMA L6-20P (2) C19, (8) C13 10 208/240V AC 20A 12 ft 154 іп 17 ^ in 6 ^in ripp Lite PDUMH20HV 14A324 
NEMA 5-15P NEMA 5-15R 8 120V AC 15A 12 ft 134in 13 in 171%? in APC AP7800B бЕСК7 
Power Cords бет а 


= Temp. range: -32° to 167°F 

Locking right-angle cords are designed with a rubber/plastic jacket type, and copper gauge 
conductors. Locking power cords are compatible with AP8000 Series Metered, Switched, and 
Metered-by-Outlet Rack PDUs. 


NEMA Plug Connector Cord Max. Item Pkg. 
Config. End Length Type Amps Voltage No. Qty. 
5-15P TEC-320 C19 10 ft Locking 15.0A — 120VAC 43Ү970 1 
5-20P TEC-320 C19 10 ft Locking 20.0A — 120VAC — 43Y971 1 
L5-20P TEC-320 C19 10 ft Locking 20.0A 120/АС  43Y972 1 
L6-20P TEC-320 C19 10 ft Locking 20.0A — 208VAC  43Y973 1 
ІЕС-320 C19 TEC-320 C20 2ft Locking 160А — 120VAC 43Y966 6 
TEC-320 C19 TEC-320 C20 Aft Lockin 16.0A — 120VAC 43968 6 
TEC-320 C19 TEC-320 C20 Aft Locking, Right Angle 160А — 120VAC 43Ү967 6 
ІЕС-320 C19 ЇЕС-320 C20 6t Locking 16.04 — 120VAC  43Y969 6 43Y974 
TEC-320 C19 TEC-320 C20 10 ft Locking 16.0A — 120VAC 143Ү974 1 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. = 
Data Comm Details on page A1. ma 
() MONOPRICE " ал. 
— б aii : —— 
HUBBELI Booted 
= 
= Hubbell Premise Wiring 
= Patch Cords Flexboot 
= Snagless RJ45 connectors 
= 24 AWG unshielded conductors (Cat 6A are 
—_ J 26 AWG shielded, flat cables are 30 AWG) Hi-Impact 
— 
BLACK | BLUE | GRAY | GREEN |ORANGE| PINK |PURPLE| RED | WHITE | YELLOW 
40Ј285 Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Category Length No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
^ жы... noprice 
Dayton Booted Boot T 
ype 
TRIP. P. LITE 6RHW7 5e БЇ | BPZP3 | 5PZP4 | — | 5PZP6 | 5PZP7 | — | 5PZP9 | 5Р780 | 5PZR1 | 5PZR2 
— => 5e ТОЯ | 5PZR3 | 5PZR4 | 5PZR5 | 5PZR6 | 5PZR7 | — | 5PZR9 | 5PZTO | 5PZTi | 5PZT2 
Po rtable hir Con ditioners 5e 2.0ft | 5PZT3 | 5PZT4 | 5PZT5 | 5PZT6 | 5PZT7 | — | 5PZT8 | 5PZT9 | 5PZU0 | 5PZUT 
5e 3208 | 5PZU2 | 5PZU3 | 5PZU4 | 5PZU5 | 5PZUG | 5PZU7 | 5PZU8 | 5PZUS | SPZVO | 5PZV1 
5e 5.0ft | BPZV2 | 5PZV3 | 5PZVA | 5PZV5 | 14A981 | 5PZV6 | 5PZV7 | 5PZV8 | 5PZV9 | SPZWO 
E i = 5e 7.0ft_| 5PZW1 | 5PZW2 | 5PZW3 | 5PZW4 | 5PZW5 | 5PZW6 | 5PZW7 | 5PZW8 | 5PZW9 | 5Р2Х0 
» 6-ft. power cord with NEMA 5-15 plug Be  10ft | 5Р2Х1 | 5PZX2 | SPZX3 | 5VYYS | 5UYZU | 5VYZ | 5VYZ2 | 5VYZ3 | 5VYZA | 5/75 
atl Bt MA ME Was shee Wa wh Site MM E 
; , . e = 
Zero-maintenance design. No floor drain necessary or water Be 25% | SVZC6 | SVZC7 | 5VZCB | SVZC9 | 5/20 | 5VZD1 | 5VZD2 | 5VZD3 | 5VZD4 | 51205 
tank to empty. Features touch-sensitive control panel and Бе 308 | 5VZD6 | 5VZD7 | 5VZD8 | 5VZD9 5/70 | — | 5VZE2 | 5VZE3 | SVZE4 | 5/7Е5 
қ ; u ; ; 5e 50ft | 5VZE6 | 5VZE7 | 5VZE8 | 5VZE9 | 5VZFO | — | SVZF2 | 5VZF3 | 5VZFA | 5VZF5 
З cooling speeds. 6RHW7 includes 71" tube to aim cold air Бе 7511 | BVZFG ^ 5VZF7 Б\7ЕВ 5/7Ғ0 — — —'5V762 | — | 5VZGA | 5VZG5 
where needed. 5e 1008 | 5VZG6 | 5VZG7 | 5VZG8 | 5VZG9 | 5VZHÜ | — | 5VZH2 | 5VZH3 | 5VZH4 | 5VZH5 
6 0.5ft | 13U522 | 13U523 | 13U524 | 130525 130526 | 13U528 | 13U527 | 130529 | 13U530 130531 
BtuH Item 6 1.0 5VZH6 | 5VZH7 | 5VZH8 | 5VZH9 | 5VZJÜ | — | 5VZJi | 5VZJ2 | 5/7 | 5VZJ4 
Cooling Amps m a si Е 173, 5 baton atts 5 6 208 | 144070 | 5VZJ5 | 5VZJ6 | 5VZJ7 | 5VZJ8 — 5VZJ9 | 5VZKO | 5VZK1 | 5VZK2 
А Ai 41 ^in Daytor 6 3.0 5VZK3 | 5VZK4 | 5VZK5 | 5VZK6 | 5VZK/ | — — | 5V2K9 | 5VZLO | 5VZL1 
1200 7A 12%іп 32% in 19%іп Tripp Lite  6RHW7 6 508 | 5VZL2 | 5VZL3 | 5VZL4 5/715 5/16 | — 5/717 | 51218 | 5VZL9 | 14A983 
6 7.0 5/7М0 | 5VZN1 | 5VZN2 | 5VZN3 | 5VZN4 | — — | 5VZN6 | 5VZN7 5/7М8 
6 10 5VZPO | 5VZP1 | 5VZN9 | 5VZP2 | 5VZP3 | — | 5VZP4 | 5VZP5 | 5VZP6 | 5VZP7 
Е 6 14 5VZP8 | 5VZP9 | 5VZRO | 14A980 | 5VZRÍ | — | 5VZR2 | bVZR3 | — | 5VZR5 
ssssss sessar озове овен. 6 20 5VZR6 | 5VZR7 5/788 | 5VZR9 | 5VZTO | — 5/71 | 5VZT2 | 5VZT3 | 5VZT4 
6 25 5VZT5 | 51216 | 5VZT7 | 5VZT8 | 5VZT9 | — 5/70 | 5XFG6 | 5XFG7 | 5XFG8 
5ZVX5 6 30 5XFG9 | 5XFHO | БХЕНТ | 5XFH2 | 5XFH3 | — | 5XFH4 | 5XFH5 | SXFH6 | — 
6 50 5XFH8 | 5XFH9 | 5XFJO | 5XFJ1 | 5XFJ2 | — | 5XFJ3 | 5XFJ4 | 5XFJ5 | 5XFJ6 
6 758 | 5XFJ7 | 5XFJ8 | 5XFJ9 | SXFKO | — = -- |БХЕКЗ | 5XFK4 | — 
6 1008 | 5XFLO | 5XFL1 | 5XFL2 | 5XFL3 | 5XFL4 | — | 5XFK6 | — | 5XFK8 | БХЕКӘ 
Flexboot Boot Type 
6 05ft | — | 38F941| — | 38F942 |38F043| — — | 38F944 | 38F945 | 38F946 
6 10ft | 38F947| — — |38Ғ044 — —  |38F9051| — 38Ғ050 | 38F949 
6 2.0 ft | 38F954 | 38F955 | 38F052 | 38F956 | 38F957 | — 38Ғ058 | 38F959 | 38F053 | — 
52УҮ1 6 3.0ft | 38F963 38Ғ061 | 38F962 | — | 38F960 | — | 38F966 | 38F964 | 38F965 | — 
BPhunuir 6 5.0ft | 38F967 | 38F968 | 38F969 | 38F970 — —  |38F971 | 38F972 | 38F973 | 38F974 
6 7.0ft | 38F977 | 38F975 | 38F976 | 38F978 | — —  |38F981| 38F979 | — | 38F980 
" 6 108 | 38F982 | 38F983 | 38F984 38Е985 | 38F986 | — | 38F987 | 38F988 | 38F989 | 38F990 
Racks and Accessories 6 148 | 38F993 38F991 | 38F002  — | — | — | 38F996 238904 | 38F995 | — 
6 20 tt = — | 38F997 = as — = 38F998 ЭЗГӘ = 
i i izati 6 25ft | 386002 — -- 380003 380011. — 38001. — 380005 380004 
Provide protection, management, and organization to data 6 ЧТ 1-386007] — = nr ut = ыны ЕТ ШИН 
centers апа telecommunication rooms. 6 201 380014 38G012 3860013 380015 380010 — 380017 — | 38G0T1 386016 
PATCH PANELS 6 100 ft | 380023 380021 | 386022 | 38G024 | - — — |38004: — 380026 
Mount to 19" and 23" racks. Easy to identify with preprinted BLACK 1 BLUE f ы ыы PEPCK.. mob] GRAY YELLOW 
numbers, write-on areas, and optional label kits. Category Length | No. No. No. No. Category Length Мо. No. No. No. 
| Hubhell бА — 40 —  |49K856| — - 
Rack Material of H W D Mfr. Item Booted Cord End 6A 45 — 49K857 = 
Units Construc. (іп) (іп.  (in.) Model No. 6 70ft | 6YTK3 = = = 6A 50 = 49K858 = = 
Cable Management Rack 6 15Ң | 6YTK4 | — = = бА — 55 —  |49K859| — — 
Dual Side Vertical Mana Ed erp = m Clear Boot ft un 6YTH1 | 6YTG5 | 6YTJ3 А 100 = 496452 = = 
y Y Y e i — — = 
45 ABS — Шіп біп 1211 WMPVASE — SZWJi бе 508 | 6YTH8 | 6YTH2 | 6YTGG | 6YTJ4 High Impact Cord End 
Dual Side Horizontal Finger Manager 4 5e 708 | 6YTH9 | 6YTH3 | 6YTG7 | 6YTJ5 6 70 6YTJ9 — — — 
1 AB lin 190in 8.9in WMPSE — 52042 5e 10ft | 6YTJO | 6YTH4 | 6YTG8 | 6YTJ6 6 . 108 | 6YTK1 | — = = 
2 ABS 35іп 19.0іп 8.9in WMPÍE 520/3 бе 151 | 6YTJ1 | 6YTH5 | 6YTG9 | 6YTJ7 6 15 6YTK2 | — = = 
Dual Side Horizontal Ring Manager | : Бе 208 | 6YTJ2 | GYTHG | GYTHO | 6YTJ8 6 15 6YTK0 | — — — 
1 ABS, Steel 17in 190in 8.6in СМРНІ 52WJ4 6 ЗОЖ | 6YTE7 | 6YTF9 | GYTE1 | 6YTF3 Мопоргісе 
single " M EUN E Па 120 in 8.6in СМРН2 ^ 5ZWJS 6 5.0ft | 6YTE8 ҮТП 6YTE2 | 6YTFA  Flexboot Cord End 
I 1 Йй 6 7.0ft | GYTE9 | бҮТб1 | GYTE3 | 6YTF5 5e 05й | 38827 | — — = 
1 ABS, Steel 1./іп 19.0іп 3.4in СМРНЕТ 5ZWJ6 6 10% 6YTFÜ | 6YTG2 | 6YTEA | 6YTF6 Бе 10 38F928 = = = 
Category No. of Connectors Rack T568 Panel Mfr. Item 6 15ft | 6YTF1 | 6YTG3 | GYTES | 6YTF7 5e 2.0 38F929 = — — 
Type Ports per Panel Units Std. Туре Model No. 6 20ft | 6YTF2 | GYTG4 | GYTEG | 6YTF8 5e 3.0 38F930 — — — 
Patch Panels 6A 10 — |49К851/ — = 5e 508 388931 — — = 
5e 24 24 1 АВ 110 DP245E88TGY 527/Х5 6A 30 —  |2200U67 | 220073 | 220079 be 708 |38F932| — — — 
5e 48 48 2 NB 110 DP485E88TGY 5ZVX7 6A 50 — 22168 221074 | 22LU80 5e 108 | 38F933 | — — = 
6 24 24 1 AB 110 0Р24688ТСҮ 5ZVX6 6A 7.0 —  |220U69 | 22LU75 | 221081 be 148 |38F934 | — — — 
6 48 48 2 МВ 110  DP48688TGY 5ZVX8 бА — 10 — 22170 | 22LU76 | 221082 5e 208 | 38F935 | — — = 
Mini-Com 24 24 1 — Modular CPP24WBLY 5ZVX8 бА 15 —  |220U71 | 22LU77 | 22LU83 be 25П | 38F036 | — — — 
Mini-Com 48 48 2  — Modular CPP48WBLY 5ZVY1 6A 20 —  |22LU72 221078 221084 5e 308 | 38F937 | — — = 
Patch Panels with Labels 6A 25 = 49K853 = — 5e 50 38F938 — — — 
Mini-Com 24 24 1 — Modular CPPL24WBLY 5ZVYO 6A 30 — |49К84/ — — 5e 75П | 38F939 | — — = 
Mini-Com 48 48 2  — Modular CPPL48WBLY 52/Ү2 бА 35 — |40K855| — — 5e 1008 | 38F940 | — — = 
25D131 
Data Comm Cord Reel eae 
= Temp. range: 0° to 80°F Steel reels Include wall and ceiling bracket and cord. 
= 30V UL Listed and CSA Certified. 
NEC Cord Cord Gauge/ Overall Overall Overall Mfr. Item 
Designation Length Voltage Conductor Width Height Depth Model No. 
CATE 20 ft. 30VDC 24/8 6%" 6 25 LE2320CAT 250131 
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MONOPRICE Q 
% “ 
Modular Plugs, ее 
Telephone Cords, 
H H 13U661 
Wire, and Splices 4 Т Я 
Connector Мо. of No. of Cable Simplex/ Wire Item Pkg. 
Tyne Contacts Positions Type Duplex Type No. Qty. 
нат ar Plugs ч j 2 ша SS Hubbell Premise Wiring ЗХА64 5LV22 6MK51 
at uplex rande! 
RJTi 4 6 Round Duplex Solid 13U658 50 
Ur -— - m mo Е Keystone Jacks, Boxes, and Wall Plates 
at uplex гапава 
АЈТ2 6 6 Round Duplex Solid 13U600 50 ISTATION SERIES KEYSTONE JACKS | 
АЛ2 6 6 Round Duplex Stranded 130661 50 Allow for multiple connectors within HPW flush plates/housings. 
АЛЕ 8— e vu Cae — Duplex Sold 130 7 — 100 
215, Catse upiex [ei 
RJ45 8 8 Саї5, Catbe —— Duplex Stranded 13U653 100 ISB SERIES SURFACE MOUNT BOXES : 
Modular Plug with Inserts Covers snap on without the use of tools or hardware. TIA/EIA-606 label fields 
RJ45 8 8 Caté Duplex Solid 13U654 100 included 
inar - 8 8 Саїб р S 1306 100 | 
5 at uplex randed 55 
RJ45 8 8 Caté Duplex Stranded 130666 50 | IFP SERIES WALL PLATES 
mE E Н ЫБ Simplex — Stranded 130664 — 100 | Flush-mounting wall plates accept all Hubbell Premise Wiring Xcelerator? jacks 


and SF Series snap-in multimedia and fiber connectors. TIA/EIA-606 labels are 
located over each of the screw-mounted holes. 


OFFICE ELECTRIC 
WHITE | GRAY | WHITE | IVORY | BLACK | BLUE 


Termination Cable Item Item Item Item ltem | Item 
туре Туре No. No. No. No. No. No. 
| iSTATION Series Keystone Jacks 


110 Punch-Down RCA (Red) — 15D921 


= чең 110 Punch-Down RCA (Yellow — — — —  |221V30| — 
- 
== зы = Coupler 3.5mm See mM 150931 = 150932 — — — 
oupler — 5D937 — — — 
190609 199/361 142360 Coupler F-Type 5LWO9 | GMK47 | 6MKA8 | GMKdG | — | — 
Coupler HDMI 1.4 — — — —  |221V20| — 
Coupler RCA (Blue) — [2211135 | 220136 | 221V34 | — — 
; P Coupler RCA (White) 150926| — — — — — 
r =” Coupler USB 2.0 A — — — — — (150938 
ж Screw 3.5mm Stereo Audio | 150929] — 150030 — — — 
"i USB 2.0 B Female USB 20А = = = = — 1150939 
> OFFICE 
2% WHITE | WHITE IVORY GRAY 
Жж No. of No. of Item Item Item Item 
й Ports Gangs L W D No. No. No. No. 
ы ISB Series Surface Mount Boxes 
149353 149358 1 — 2.38" 1.30" 7.08" | 22LV07 | 3VE16 — — 
Couplers and Splitters 8 — — — 63 400 125 208 [220 | — | — 
09 MONOPRICE 12 49.5" 2400' 12.91" | 221/06 | 221/05 — — 
Connector No.of No. of Item IFP Series Wall Plates E 3 
Description Type — Contacts Positions Color No. 1 1 4.5 in 2.75in  0.37in | 6MH77 | 51/22 | 6MH75 | 6MH76 
Telephone 2 1 4.5 in 2.75іп — 0.37in | 6MH80 | 51/23 6MH78 | 6MH79 
Inline Coupler RJ12 6 6 Beige 130663 3 1 45in  2.75in 0.37іп | 6MH83 | 51/24 | 6MH81 | 6МН82 
Line Splitter, 2-Way, 1 Male to 2 Female RJTÍ 4 6 Beige 141350 4 1 4.5 in 2.75in  0.37in | 6MH86 | 51/25 | 6MH84 | 6MH85 
Line Splitter, 2-Way, 1 Female to 2 Female RJ45 8 8 Beige 141361 6 1 45 in 275іп  0.37in | 6MH89 — 6MH87 | 6MH88 
Line Splitter, 3-Way, 1 Male to 3 Female RJf1 4 6 Beige 141360 6 2 4.5 in 45in 0.37 in — 22LU94 — — 
Ethernet, Cat 5e 12 2 45in 45in 0.37іп | 221093 | 22LU92 — — 
Shielded Inline Coupler RJ45 8 8 Silver — 14J353 SSF Series 430 Brushed Stainless Steel Wall Plates 
Inline Coupler RJ45 8 8 Black —14J355 1 1 45in  275in (0.38іп — = = 6MK51 
Inline Coupler RJ45 8 8 White — 14J356 1 1 4.5 in 2.75in 0.69іп = — — 22LW33 
Inline Coupler RJ45 8 8 Beige — 140352 2 1 45 in 2.75 in  0.38in == — = БЇЇК52 
Ethernet, Cat 6 2 1 45in  275in 0.69іп = = = 22LW34 
Inline Coupler RJ45 8 8 White 14J358 3 1 45in 2.75іп  0.69in — — — 22LW35 
4 1 45in  275in 0.69іп — — — 22LW36 
6 1 45in  275in 0.38іп — — — 22LW30 
6 1 45in  275in 0.69іп — — — 22LW37 
4 2 456in 45іп  038in — — — 22LW31 
SIEMENS 9 2— — 456i 45іп 038in | — = — — [22032 
- 12N878 
Ethernet Switches 
" " )— 
Ethernet switches are used to expand business data “>, 
networks so more users can link to a local area 
network (LAN) to share information. They provide 
multiple ports for connecting coaxial cable and data 
cables to connect workstations to the hub. omic 
Port Input Item = 
Type Ports Type Voltage No. Е 
Ethernet Switch B 
2 Port 2 RJ45 24V DC 56JE18 
Unmanaged 4h ВЈ45/5С Multimode — 24V DC 12N876 “> 
Unmanaged 41  RJ45/SC Multimode — 24V 0С 120877 шсш ч > 
Unmanaged 5 RJ45 24V DI 12N878 am 
Gigabit Ethernet ова 66 Wiring Blocks Hubbell Premise Wiring 
WE Entry Level Switch хоин аттеген н Terminate 22 AWG to 26 AWG solid conductors, or 20 AWG to 26 AWG stranded 
5 Port Unmanaged 5 RJ45 24V DC 56JE15 connectors. 
IE Switch 
10 Port Managed 7/3 . RJ45/SC Multimode —— 24V DC 56JE21 L W D No. of Pins per Mfr. Item 
10 Port Managed 8/2 RJ45/SC Multimode 24/0 56ЈЕ22 Description — (in.) (in.) (in. Rows Pairs Row Model No. 
10 Port Managed 10 RJ45 24V DC 56JE23 Split B Block 13.47in 2.8in 125in 50 50 6 HPW66B350 6MJ65 
16 Port 16 RJ11, RJ45 24V DC 56JE20 B Block 28in 39in 12in 12 6 6 HPW66B16 6MJ64 
2 Port Power Over, 6 Port Unmanaged 2/6 RJ45 24V DC 56JE19 M Block 10іп  344in 12in 50 25 4 HPW66M125 6MJ69 
Industrial Ethernet Switch " S ША М Block {in 3/4і 12in 50 50 4 HPW66M150  6MJ70 
8 Port Unmanaged 8 RJ45 24V D 56JE17 plit А i А 
8 Port Unmanaged Twisted Рат 8 RJ45 24V AC/DC — 56ЈЕ16 M Block Іп 34п 125in 50 50 4  HPWeGMISOCS — GMU71 
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ELECTRICAL 
Data Comm 


PhunDum 
Voice/Data Mini-Com® Accessories 


[d 
2 * ELECTRIC 
74 эм, | No. of Mfr. WHITE |OFF WHITE, IVORY BLUE BLACK 
5ZNU7 ‘ , Jag tton Ports Model Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
5ZWD8 HDMI 1 CMHDMI 5ZWE3 5ZWE1 5ZWE2 — — 
CAT6, RJ45 1 CJ688TP 5ZVX2 57/Х4 5ZVX1 57/Х0 57/09 
CAT5e, RJ45 1 CJ5E88T 57М05 5ZNU7 5ZNU4 5ZNU3 5ZNU2 
Blank Mini-Com Insert 0 CMB-X 5ZVZ2 57/70 57/71 -- 57/73 
Fiber Adapter Modules 
SC Singlemode Duplex 1 CMDSCZ — — — 5ZWG3 — 
LC Singlemode Duplex — 1 CMDSLCZ — — — 5ZWGO — 
eve? LC 10Gig™ Multimode 
Duplex w/Zirconia 1 CMDSAQLCZ — — сәні - SZWF9 * 
Ceramic Split Sleeves 
Couplers 
USB Coupler A-A 1 CMUSBAA 5ZWEO 5ZWD8 5ZWD9 — — 
а F-Type Coax Coupler 1 CMF 5ZVY9 52VY7 52VY8 — — 
> Cat 6, RJ45 1 CC688 — — — — 52VY6 
szvve — 
5ZWAO 
Way(R) LD3, LDPH3, 2 CBX2-AY 5ZWA2 5ZWAO 5ZWA1 — — 
LD5, LDPH5 Raceway 
For Use With Pan- 
Way(R) LD3, LDPH3, 4 CBX4-AY 52WA5 5ZWA3 5ZWA4 — — 
LD5, LDPH5 Raceway 
Module Frames 
! Duplex 2 CF1062 5ZWA9 5ZWA7 5ZWA8 — — 
> Duplex 4 CF1064 5ZWC2 5ZWC0 5ZWC1 — — 
тт Decorator 2 CFG2 | 5ZWC5 — - = = 
= Mu Ж. | Decorator 4 CFG4 52WC8 — — — — 
> Wall Plates 
Single Gang, 
5ZWAG Sie ds Abele 2 CFPE2 5ZVZ0 | 5ZVZ7 | 57/78 - - 
Single Gang, 
rabies dels 4 CFPE4 57\76 57024 | 5ZVZ5 — - 
Furniture, Includes кат "m "E nu 
52У27 52у24 Labels 4 CFFPL4 5ZWA6 
* Color is aqua and black. 
<> j А 
4 2 е 
p 2 ! wm А 
^ 
* 2 14Ј393 
130577 130599 130611 130642 
Keystone Jacks and Wall Plates @ MONOPRICE 
Item Item Item 
Description Color No. Description Color No. Description Color No. 
AN Keystone Jacks RCA (Green), Flush Ivory 13U602 Tool-Less 
110 Punch-Down RCA (Red) White 13U583 Voice White 13U649 
Voice White 13U650 RCA (White) White 130585 Fiber Optic Keystone Jacks 
Coupler RCA (White), Flush White 13U599 Coupler 
3.5mm Stereo Audio White 13U575 RCA (Yellow) White 13U584 LC White 38F918 
BNC Ivory 13U576 USB 2.0A White 13U609 SC White 38F916 
F-Type White 13U577 USB 3.0A White 13U611 
F-Type Black 13U579 
HDMI Ivory 13U608 
WHITE BLUE IVORY BLACK GREEN ORANGE RED YELLOW WHITE | IVORY WHITE | IVORY 
Cable Termination Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Type Type No. No. No. No. No. No. No. No. Description No. No. Description No. No. 
Category Keystone Jacks Blank Keystone Inserts 4 Port 144396 | 14J397 
CAT5e Tool-Less | 13U612 13U615 13U616 13U617 — — — — Blank, Qty. 10| 14387 — 6 Port 144398 — 
CAT5e  Punch-Down| 130626 13U621 13U623 13U620 13U622 13U624 13U625 130627 F-Type, Qty. 10 140388 — 2-Gang Wall Plates 
CAT5e Coupler 130628 = = 144357 - = = = 1-Gang Wall Plates 2 Port 14J401 = 
САТ6 Tool-Less | 130634 13U630 13U632 13U629 13U631 13U636 13U633 13U635 1 Port 144390 | 14J391 4 Port 144403 — 
CAT6 — Punch-Down K2466 K2466 13U640 13U637 13U639 13U641 13U642 13U644 2 Port 144392 | 14J393 8 Port 144407 — 
CAT6 Coupler 13U646 — — 13U645 — — — — 3 Port 144394 — 12 Port 144409 — 


Xcelerator? Jacks—Universal 
Wired 110 Connection 


Hubbell Premise Wiring 


= Universal wiring for T568A or T568B 
= For use with Hubbell wall plates 
= Third-party component verified 


Fast and easy to install and terminate. Compact, full-encasement 
housing protects connection elements and snaps into standard 
Hubbell® keystone opening. Termination towers are angled for 
easy lacing of wires into IDC contacts. Paired punchdowns have 
color-coded wiring labels. 


Note: See page 347 for Wall Plates. 


|! 


A 


ELECTRIC TELCO OFFICE 
Cable IVORY | WHITE | GRAY | BLACK | ORANGE | IVORY BLUE GREEN | WHITE RED | YELLOW 
Type Item No. | Item No. | Item No. Нет Мо. Item No. | Нет No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
Voice 5LV37 | 5LV38 | 5LV39 | 5LV40 | 51/42 | 5LV43 | 221091 — 5LV41 — — 
3TY63 CAT5e 5LV58 | 6MJ30 | 5LV59 | 5LV60 | 5LV62 | 5LV50 | 5LV63 | 6МЈ31 5LV61 5LV64 | 5LV65 
CAT6 3TY65 | 3TY72 | 3TY66 | 3TY63 | 3TY69 | 3TY71 | 3TY64 3TY67 | 3TY68 | 3TY70 | 3TY73 
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ша нн | 
Fiber Optic Cable © General Cable 


= ANSI/TIA/EIA 568B.3 

= UL and C-UL Listed 

= RoHS Compliant 

= Operating temp.: -20° to 70°C 

= 1000-ft. rolls 

Type OFNP, CSA FT-6 cables feature black plenum-rated FEP jackets. Tight buff- 
ered fibers are easy to handle and strip for connection; sub-units are numbered 
for identification. Designed for intrabuilding and interbuilding high speed voice 
or data communications backbone. 


Fiber Count 
Core 6 12 
Dim. Attenuation Item No. | Item No. 
Tight Buffer SM 1.0 dB/km @ 1310 and 1560 Nanometers 52005 57006 
62.5 um MM 1.0 dB/km € 1300 Nanometer 5ZDE1 = 


49K817 


Fiber Adapter Panels 


16-ga. cold-rolled steel adapter panels feature a durable black 
powder-coated finish. Operating temp. range: 0° to 167°F. 


No. of Item 

Description Ports Color No. 
LC Duplex Multimode, Phosphor Bronze 12 Beige 22LU56 
LC Duplex Singlemode/Multimode, Zirconia Ceramic 12 Blue 22LU58 
LC Duplex Singlemode/Multimode, Zirconia Ceramic 24 Yellow 49K811 
SC Duplex Multimode, Phosphor Bronze 6 Aqua 49K814 
SC Duplex Multimode, Phosphor Bronze 6 Beige 22LU59 
SC Duplex Multimode, Phosphor Bronze 12 Aqua 49K815 
SC Duplex Multimode, Phosphor Bronze 12 Beige 49K817 
SC Duplex Multimode, Phosphor Bronze 12 Blue 49K816 
SC Duplex Singlemode/Multimode, Zirconia Ceramic 6 Blue 22LU61 
SC Duplex Singlemode/Multimode, Zirconia Ceramic 6 Yellow 22LU62 
SC Duplex Singlemode/Multimode, Zirconia Ceramic 12 Blue 49K819 
SC Duplex Singlemode/Multimode, Zirconia Ceramic 12 Yellow 49K820 
ST-Style Simplex, Zirconia Ceramic 6 Black 22LU63 
ST-Style Simplex, Zirconia Ceramic 8 Yellow 49K821 


PROclick® Fiber Pre-Polished Connectors 


= 900/250 um 


Provide a low-cost field termination solution. Eliminate adhesives and polishing and 
utilizes a fiber clamping method. Perform well under extreme temperatures. 


@ MONOPRICE 


Fiber Optic Patch Cables 


= Clad dimension: 125ym 


a Attenuation and bandwidth: 10 GB 


Fiber Optic 
Connector Core Jacket 
Type Dim Color 
Patch Cables 
9 Yellow 
50 Orange 
LC/LC 50 Aqua 
62.5 Orange 
9 Yellow 
LC/SC 50 Aqua 
62.5 Orange 
9 Yellow 
LC/ST 50 Aqua 
62.5 Orange 
9 Yellow 
56/56 62.5 Огапде 
SC/ST 9 Yellow 
ST/SC 62.5 Orange 
9 Yellow 
ST/ST 50 Aqua 
62.5 Orange 
Fiber Optic Core 
Connector Type Dim. 
Extended Length Patch Cables 
LC/LC 50 
LC/LC 62.5 


Hubbell Premise Wiring 


CONNECTOR TYPE 
LC SC ST 

Pkg. Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 

Description Color Qty. Model No. Model No. Model No. 

50/125 106 MM-OM3 900/250 uM Аша 12 | FCLC900K50GM12 221048 | FCSC900K50GM12 22LU51 — — 

50/125 MM-OM2 900/250 uM Black 12 | FCLC900K50M12 49K801 | FCSC900K50M12 49К804 — — 

62.5/125 MM-OM1 900/250 uM Beige 12 | FCLC900K62M12 49K802 | FCSC900K62M12 221052 = = 

9/125 UPC SM 900/250 рМ Blue 12 | FCLC900KSMi2 221049 | ҒС50900К5М12 221053 — — 
Multimode, 50m Black 12 — — — — FCST50M12 49K806 
Multimode, 50um, 106 Black 12 = — — — ЕСЅТ506М12 49K805 
Multimode, 62um Beige 12 = = = = FCST62M12 221054 
Singlemode Blue 12 — — — — FCSTSM12 22LU55 


Fiber Optic Adapters 


Feature 500 cycle mating durability. Designed with singlemode or multimode 
zirconia sleeves. Operating temp. range: 0? to 167°F. 


13U509 
13U460 
13U463 
13U421 
13U515 
13U468 
13U433 


13U472 
13U427 
13U519 
140133 
130520 
140128 
130521 
130487 
140123 


Jacket 
Color 


Aqua 
Orange 


Hubbell Premise Wiring 


13U510 
13U461 
13U464 
13U422 


13U469 
13U434 


13U428 
13U501 


140129 


130488 
140124 


15m 
Item 
No. 


13U492 
13U426 


% 


130468 


130426 

LENGTH 

3m 5m 10m 

Item Item Item 

No. No. No. 
13U511 13U498 13U512 
13U465 13U466 13U467 

= 13U504 13U505 
13U435 130436 130437 

— 13U517 — 
130429 130430 130431 
146130 — — 
13U489 — — 

— — 140127 

LENGTH 

20m 30m 40m 

Item Item Item 

No. No. No. 
13U493 | 13U494 | 13U496 

22LU48 
p 


"m d 


22LU51 


Ф 
Pkg. 
Qty. 

6 
6 


Fiber Optic AQUA BLUE BEIGE BLACK YELLOW 
Connector No. of Mfr. Item Рк0 ltem  Pkg.| Item  Pkg.| Item Pkg.) ltem 
Type Ports Features Model No. Qty | No. 0, No. 0у, No. 0 No. 
LC 2 Zirconia Ceramic Sleeves FALCDSS6 | 49K786 6 | 49K787 6 | 49K788 6 | 49K789 6 | 49K790 
SC 2 Zirconia Ceramic Sleeves — FASCDSS6 | 49K795 6 | 49K796 6 — — |49K798 6 | 49K799 
2 Zirconia Ceramic Sleeves — FANSCDSS — — — — |49K797 6 — — — = 49K799 
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@ MONOPRICE 
14X126 
RCA Patch Cables 
For use in audio and video applica- 
tions. Feature gold-plated molded 
connectors and aluminum foil shield- 
ing. RCA male-to-male connections. 
Black PVC jacket. 
Conductor Item Conductor Item 
E Length Size No. Length Size No. 
* 2-RCA Male/2-RCA Male Composite, RG-59/U, Video. Dubbing 
3ft 22 AWG 14X095 Composite Cable, Super, Low- 
6ft 22 AWG 14X090 1055 Shielded, 3 Cables 
12 22 AWG 14X091 1.5 ft = 5RFY3 
25 ft 22 AWG 14X092 3 — 5RFY4 
35 ft 22 AWG 14X093 6 — 5RFY5 
Cee } 50 22 А\Үб 14Х094 15 — 5RFY8 
ч Component, RG-59/U, 3 Cables 25 = 5RFY9 
MONOPRICE 38F913 15ft 22 AWG БВЕТТ 50 = BRFZÜ 
à et DAWG НЗ ROAMSIGIRGAMaIe с уры 
Stereo Audio Cables cor nsa ГД BRFVG 3 18AWG — 14Х050 
Я А i R А omponen -99/U, 5 Cables 6 20 AWG 14X046 
Designed with PVC jacket material. 3.5mm is a "n 5ft 22,27 5RFP6 6ft 18 AWG 14X049 
common headphone jack size on most MP3 players. att 2.07 ӘҢЕРІ Е и Такао 
Item Item 25 ft 22. 27 SRFR2 25 20 AWG 14X048 
Length _ Color _ Features No. Length Color Features No. 100 ft 22, 27 SRFRS 25 ft 18 AWG 14X052 
Heavy-Duty, Stereo Audio, 3.5mm 6 Black = 14X098 Component, RG-6, In Wall Rated, 5 Cables 35 ft 18 AWG 14X056 
Stereo TRS Female/2-RCA Male 15 ft Black = 38F905 6 ft SRFR8 50 ft 20 AWG 14X055 
6in Black — 14X127 25 ft Black = 14X102 12 ft 18 2 SRFTO 50 ft 18 AWG 14X053 
Heavy-Duty, Stereo Audio, 3.5mm 35 ft Black = 14X103 ЕН ft 18, 27 Елан 75ft 18 AWG 14X057 
Stereo TRS Male/2-RCA Female 50 ft Black — 14X104 А 100 ft 18 AWG 14X058 
Tin Black = 14X126 100 ft Black — 14X106 100 ft 18, 27 5RFT6 
Heavy-Duty, Stereo Audio, 3.5mm Mini-Phone Cable, Stereo Audio, 3.5mm 
Stereo TRS Male/2-RCA Male Stereo TRS Male/3.5mm Stereo TRS Male 
1.5 Black = 14X118 3 ft Black = 63YC05 
3 Black = 14X119 Stereo Audio, 3.5mm Stereo 
6 Black = 14X120 TRS Male/2-RGA Male 
10 Black — 14X121 3ft White = 38F913 
15 Black — 14X122 6ft White = 38F914 
25 Black = 14X123 10 ft White — 38Е915 
н 35 Duty. S zm di 35 5 14X124 Steren pex 3.5mm Steren TRS 
leavy-Duty, Stereo Audio, 3.5mm Stereo Male/3.5mm Stereo TRS Female 
TRS Male/3.5mm Stereo TRS F Female 6 ft Black = 38F908 MONOPRICE 
10 Black 14X109 ek Black = a Vid Converter 
15 Black — 14X110 ас — 
20 Black — 14Х111 50 ft Black — 38F911 І ео 0 ме е S 
25 Black — 14X112 75 ft Black = 38F912 j j 
35 Black = 14X113 Stereo Audio, 3.5mm Stereo TRS Feature plug and play installation. 
100 Black — 14X116 Male/3.5mm Stereo TRS Male Item 
Heavy-Duty, Stereo Audio, 3.5mm Stereo 6 ft White 38F898 Features Connection No. 
TRS Males. 5mm Stereo TRS Male 12ft Black — 38F894 Converts VGA and R/L Stereo Audio HDMI. VGA 146152 
1,5 Black — 14X096 25 ft Black — 38F895 to HDMI Converter with DC Adapter Е 
3 Black — 14X097 50 ft Black — 38F896 DVI to HDMI Converter DVI, HDMI 140155 
uc 
MA N 
» 
$ 140372.  МОМОРВ!СЕ 
Audio/Video Wall Plates 
Cable No. of Мо. of Item 
Type Gangs Ports — Color No. 
3 Gang, 7.1 3 46 White 141376 
ы ЗРіп, XLR(M) 1 2  ZincAlloy 140379 
Banana Post 1 2 White  14J362 
Banana Post 1 8 White 141370 
" Cable/Recessed 1 — Blac 38F873 
Cable/Recessed 1 = Brown 38Е874 
142380 Cable/Recessed 1 = Могу 38F875 
е) -. Ў Cable/Recessed 1 — White 38Ғ877 
. - Cable/Recessed 2 — Blac 38F878 
= Cable/Recessed 2 = Ivory 38Ғ880 
T = ШТ 2 ІШЕ 
= e: able/Recessed 2 — White 38Ғ882 
pe i | + жы ee 
= ар!е/несе$$5е! = ! е 
Video Wall Plates САР о Whe шай 
Pair) Catbe/6 — 1 White 60708 
= Box mount - ( vail} сав 
= 1-gang Tes == x Extension 1 1 White 14/380 
IVORY | WHITE | ALMOND - APER 1 2 White 141384 
No.of Cable | Пет Item Item ч етап 
Ports Дре №. №. No. wath 00 гаре 1 — White 38Е866 
1 Сон БҮІМ8 | 5YLW9 | 5YLXi = ё A Low Voltage With 
2  CAl5e| 5YLX2 — 5YLX5 a r 38F880 Бир and Surge 1 — White 38Ғ867 
ТМ svie | YDG | SYDXS ы Recessed =_= White ^ 38F869 
Recessed 2 = White 38Ғ872 
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14C361 14C235 14C343 
b 
14C215 á 
14C356 
6CZE2 14C367 
Audio and Video Adapters @ MONOPRICE 
Item Item 
Connection A to Connection B Color No. Connection A to Connection B Color No. 

Audio/Video Adapters RCA Male to % in Mono Female Black 140352 
BNC Female to BNC Female Gold 6CZR8 RCA Male to 3.5 mm Stereo Female Black 146351 
BNC Female to RCA Male Gold 6CZP8 RCA Male to RCA Female Black 140343 
BNC Male to F-Type Female Gold 140358 RCA Male to RCA Male Black 140344 
BNC Male to RCA Female Gold 6CZP9 Toslink Female to Mini Toslink Male Black 140215 
BNC Male to RCA Male Gold 6CZRO Audio Splitters 

F-Type Female to F-Type Male Gold 140363 Y% in Mono Male to (2) RCA Females Black 146302 
HDMI Female to (2) 3.5 mm Stereo Females Blac 55ҒА24 Ys іп Mono Male to (2) RCA Females Black 146335 
Mini DisplayPort Male to DisplayPort Female White 140361 М in Stereo Male to (2) 1⁄4 in Stereo Females Black 146331 
RCA Female to F-Type Female Gold 6CZR4 YA in Stereo Male to (2) RCA Females Black 146303 
ВСА Male to F-Type Female Gold 6CZR5 3.5 mm Stereo Male to (2) 3.5 mm Stereo Females Black 14X117 
Audio Adapters 3.5 mm Stereo Male to (2) 3.5 mm Stereo Females Black 38F906 
(2) 3.5 mm Stereo Males to 3.5 mm Stereo Female Blac 38F907 3.5 mm Stereo Male to (2) 3.5 mm Stereo Females Black 140314 
(2) RCA Females to (2) RCA Females Black 146348 3.5 mm Stereo Male to (2) RCA Females Black 14C298 
Уд іп Mono Female to 4 in Mono Female Black 146341 RCA Female to (2) RCA Males Black 14C229 
Уд in Mono Male to 3.5 mm Mono Female Gold 14С275 ВСА Male їо (2) ВСА Females Віаск 14С295 
Ys in Mono Male to 3.5 mm Stereo Female Black 140246 oslink Female to (2) Toslink Females Black 140212 
YA in Mono Male to 3.5 mm Stereo Female Gol 140276 HDMI Adapters 

Уд in Mono Male to RCA Female Black 140258 HDMI Female to HDMI Female Black 6CZD9 
Y4 in Mono Male to RCA Female Gold 140285 HDMI Female to HDMI Female Black 6С2Е0 
Уд in Stereo Female їо 4 in Stereo Female Gol 146222 HDMI Female to HDMI Female Black 6CZE1 
Y in Stereo Male to 3.5 mm Stereo Female Black 140248 HDMI Male to HDMI Female Black 6CZE2 
Уд in Stereo Male to 3.5 mm Stereo Female Gol 140278 HDMI Male to HDMI Female Black 6CZE3 
Уд in Stereo Male to RCA Female Black 140259 HDMI Male to HDMI Female Black 6CZE4 
2.5 mm Mono Male to 3.5 mm Mono Female Black 14С230 HDMI Male to HDMI Female Black 6CZE5 
2.5 mm Stereo Male to 3.5 mm Stereo Female Black 140233 HDMI Male to HDMI Female Black 5RFG3 
3.5 mm Mono Male to 3.5 mm Stereo Female Black 14С237 HDMI Male їо HDMI Female Black 14С360 
3.5 mm Mono Male to 3.5 mm Stereo Female Gol 140267 HDMI Male to HDMI Female Black 140362 
3.5 mm Mono Male to RCA Female Black 140255 HDMI Male to HDMI Female Black 140368 
3.5 mm Stereo Female to 3.5 mm Stereo Female Black 146340 HDMI Male to Mini HDMI Female Black 140357 
3.5 mm Stereo Female to 3.5 mm Stereo Female Gold 146294 Micro HDMI Male to HDMI Female Black 140364 
3.5 mm Stereo Male їо 1⁄4 in Stereo Female Black 140244 Micro HDMI Male to HDMI Female Black 140367 
3.5 mm Stereo Male їо 1⁄4 іп Stereo Female Gol 14С274 HDMI Splitters 

3.5 mm Stereo Male to 2.5 mm Stereo Female Black 140235 HDMI Male to (2) HDMI Females Black 140186 
3.5 mm Stereo Male to 3.5 mm Mono Female Gold 146269 Video Adapters 

3.5 mm Stereo Male to RCA Female Blac! 140256 DVI Female to DVI Female Gray 146356 
RCA Female to RCA Female Black 146345 DVI-I Male to 3-RCA Female Black 140355 
RCA Female to RCA Female Gold 140288 VGA Male to 4-Pin S-Video and RCA Females Black 140213 


6CZL2 


@ MONOPRICE 


Computer Cable Adapters Tm 
Connector Item 
Type Color No. 
Displayport Male/DVI-D Female Black 6CZL2 
Displayport Male/HDMI Female Black 6CZL3 
Displayport Male/VGA Female Black 6CZL4 17, 
DVI-D Single Link Male/ HDMI Female Black 6CZC3 
DVI-I Dual Link Male/VGA(HD15) Female Black 6CZC6 
HDMI Female/DVI-D Single Female Black 66764 
HDMI Male/DVI-D Female Black 6CZC5 6с2к9 SCzDS 
M1-A(Plug and Display) Male Black 6CZD6 


to VGA (HD15) Female 


M1-D-(Plug and Display) Male/HDMI Female — Black 6CZD1 y 
Mini Displayport/DVI White 6CZK9 
Mini DVI/HDMI White 6CZD4 
Mini DVI/VGA White 6CZD5 
VGA(HD15) Male to DVI-A Female Black 6CZC7 
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14X019 
5RFE5 
5RFJ3 
HDMI Cables @ MONOPRICE 
Suitable for use with audiovisual equipment (TV, computers, Blu-ray players, receivers, and cam corders). 
Gold connectors, compatible with all versions of HDMI, and can support 3D. HDMI-HDMI cable resolu- 
tion from 480i to 4K x 2K, HDMI-DVI cable resolution 480i-1080p. UL Listed and CSA Certified. ROHS 
Compliant. 
Conductor Item Conductor Item 
Length Size Color No. Length Size Color No. 
Mini-HDMI Male/HDMI Male, Plastic Jacket, HDMI Male/HDMI Male, PVC Jacket, Nonplated Copper 5RGE3 
Copper Conductors, High Speed Conductors, High, inen. Slim, RedMere Technology 
6ft mig AW " lack 458R47 15 ЖАЫ Black 38F856 Video Cables 
HDMI Male/HDMI Male, Thermoplastic Elastomer 40 й Ж AW Black 38F858 
Jacket, Copper Conductors, High Speed, Ultra Slim 60 ft 28 ANG Black 38F860 @ MONOPRICE 
3 ft 36 AWG Black 20PV82 HDMI Male/HDMI Male, PVC Jacket, High Speed Cable Item Cable Item 
HDMI Male/HDMI Male, PVC Jacket, Tin-Plated 3ft 28 AWG Black 61KX04 Length Gauge No. Length _ Gauge No 
Copper Conductors, Standard Speed 6 28 AWG Black 61КХ05 CPU Cord/DVI SVGA (HD15) and 3-5mm | 
12 ft 28 AWG Black 5RFG1 30 ft 28 AWG Black 61KX06 10ft — 14X019 Stereo Audio Male to Male 
15 ft 28 AWG Black 5RFG2 HDMI Male/HDMI Male, PVC Jacket, 15 ft — 14X020 15ft 28 ААС 5RGE3 
HDMI Male/HDMI Male, PVC Jacket, Tin-Plated Copper Conductors, High Speed cry Cord/VGA 3f 28 AWG 5RGE4 
Comper Conductors; High Speed with Ethernet 2 28 AWG Black 52CR61 = 14X015 6f 28 AWG  5RGE5 
3 ft 8 AWG Black 5RFE1 3 28 AWG Black 52CR62 3 — 14X021 10 28 AWG BRGEG 
HDMI Male/HDMÍ. Male, PVC Jacket, Tin- 6 28 AWG Black S2CR63 6 = 14Х016 15 28AWG  5RGE7 
Plated Copper Conductors, High Speed 101 28 AWG Black 52CR64 6 = 14X022 25 28AWG 5RGE8 
i5ft 28 AWG Black 5YMG4 16 ft 28 AWG Black S2CR65 10 ft — 14X023 35 28 AWG 5RGEO 
i5ft 28 AWG Blue 5YMG6 HDMI Male/HDMI Male, Nylon Mesh Jacket, Tin- 15 ft = 14X018 50 28 ANG 5RGFO 
15% 28 AWG Purple 5YMGO Plated Copper Conductors, standa Speed 15 ft 14X024 100 WG 5RGF2 
3ft 28 AWG Blue 5YMH5 1 24 AWG Black 5YMC6 DisplayPort to to DVI-D SVGA (нгі) ui to Female 
3 ft 28 AWG Green 5YMH4 HDMI Male/HDMI Male, Nylon Mesh Jacket, Tin- Single Link Male 3% 28 AWG 58605 
3ft 28 AWG Orange 5RFD6G Plated Copper Conductors, High Speed 3 28 АМС _ SRGJ3 6ft  28AWG _ 58606 
3ft 28 AWG Purple 5RFD7 3 24 AWG Black 5YMC8 6 28 AWG _ 5RGJ4 10 28 AWG 5RGD7 
3 ft 28 AWG White 5RFD9 10 ft 24 AWG Black 5YMD6 DisplayPort to Mini 15 28 AWG 5RGD8 
4ft 28 AWG Blac 5RFE2 10 ft 24 AWG White 5YMD7 DisplayPort Male 25 28 AWG 5RGD9 
5ft 28 AWG Blac! 5RFE3 12 24 AWG Black SYMD9 6 32 AWG 5RGH6 35 25 AWG 5RGEO 
6 ft 28 AWG Blaci 5RFE5 15 24 AWG Black БҮМЕ0 15 ft 32 AWG 5RGH8 50 WG 5RGE1 
6 ft 28 AWG Blue 5RFEG HDMI Female/HDMI Male, PVC Jacket, Tin- DVI-D Dual-Link Male to SVGA (но) Male to Male 
6 ft 28 AWG Green 5RFE7 Plated Copper Conductors, High Speed DVI-D Dual Link Female 15 28 AWG 5RGC5 
6f 28 AWG Orange 5RFE8 3 24 AWG Black 5RFG4 6 28 AWG 5RFK5 ЕШ 28 AWG 5RGC6 
6fi 28 AWG Purple 5RFE4 6 24 AWG Black 5RFG5 DVI-D Dual-Link Male to 6ft 28 AWG 5RGC7 
6 28 AWG Red 5RFE9 10 24 AWG Black SRFG6 DVI-D Dual Link Male 108  28AWG 5RGC8 
6 28 AWG White 5SRFFO HDMI, Polymer Jacket, High Speed 3 28 AWG SRFK1 15 28 AWG 5RGC9 
6 28 AWG Yellow 5RFFÍ 75 Black 61KM71 6 24AWG 5ВЕЈ5 25 28AWG 58600 
8f 28 AWG Blac 5RFF2 DVI-D Male/HDMI Male, PVC Jacket, Tin-Plated 6 28 AWG 5RFK2 35ft 28AWG 56001 
10 28 AWG Blac SRFF3 Copper Conductors, Standard Speed 10 ft  28AWG БВЕКЗ 50ft  28AWG 58602 
10 28 AWG Blue SRFF4 25 26 AWG Black SRFH9 15 ft 24 AWG SRFJ7 75 28 AWG 5RGD3 
10 28 AWG Rei 5RFF8 50 22 AWG Black 5RFH1 ioft  28AWG SRFK4 1008  28AWG  5RGD4 
10 28 AWG White _ 5RFF9 DVI-D Male/HDMI Male, PVC Jacket, Tin- 25 ft 24 AWG SRFJ8 SVGA Cable 
HDMI Male/HDMI Male, PVC Jacket, Tin-Plated Plated Copper Conductors, High Speed 35ft — 24AWG —— 5RFJ9 1.5ft 3010 32AWG 14Х036 
Copper Conductors, Flat, Standard Speed 25 22 AWG Black 5RFG9 50ft — 24 AWG SRFKO 3ft 30 to 32AWG 14X037 
3 24 AWG Blac! 5YMES DVI-D Male/HDMI Male, PVC Jacket, Nonplated HDMI to M1-D(P+D) Male 6ft 3010 32AWG 14X031 
25 24 AWG Blac! 5YME8 Copper Conductors, Standard Speed 6 28 AWG 5RFN6 6 30 to 32AWG 14Х038 
30 24 AWG Blac БҮМЕ9 10 28 AWG Black 5RFJ2 1 Mini DisplayPort Male to Male 10ft 3010 32AWG 14X032 
35 24 AWG Black 5YMFO 15 28 AWG Black 5RFJ3 t 3 32 AWG  5RGG1 10 ft 30to32AWG 14Х039 
HDMI Male/HDMI Male, PVC Jacket, Tin-Plated 35 24 AWG Black 5RFH8 6 32 AWG 5RGG2 15ft 3010 32AWG 14X044 
Connor Conductors, Flat, High Speed DVI-D Male/HDMI Male, PVC Jacket, Nonplated i5ft 32 АМ6 58604 15% 30to32AWG 14X045 
24 AWG Blac 5SYME4 Copper Conductors, High Speed Mini DisplayPort to DVI-D 25 ft 30 to 32AWG 14Х033 
1 24 AWG Black 5YMES 3 28 ‘AWG Black 5RFJÜ 7 | Single Link Male 25 ft_30 to 32AWG 14X040 
15 24 AWG Black SYME6 3 24 AWG Black 5RFH3 3 32 AWG 5RGH1 35ft 30 to 32AWG 14X034 
HDMI Male/HDMI Male. PVC Jacket, Standard Speed 6 28 AWG Black 5RFJ1 i 6 32AWG ^ 5RGH2 50ft 30to32AWG 14X035 
15 AWG Blac! 61KX03 6 24 AWG Black 5RFH4 Mini-HDMI (Type C) 50 ft 3010 32AWG 14Х042 
100 ft 5i AWG Blac 61KX07 10 ft 24 AWG Black 5RFH5 i to HDMI (Type A) USB-A to M1-D(P--D), 
15ft 24 AWG Black 5RFH6 t 3 30 AWG 5RGJ5 USB-B Male, VGA(HD15) 
Т Ferrite cores. # Net jacket. 6 30 AWG 5RGJ6 6 ft 28 AWG 5RFP2 


5XFX9 
5XFY9 
USB Cables @mMonoprice ` 5XFY6 
1% ЕТ. | ЗЕТ. 6 ЕТ. | 10FT. | 15 FT. 
Connector USB Item Item Item Item Item хаса 
Туре Spec. Color Features No. No. No. No. No. 5XG 

USB Cable 

A Male to 5 Pin B à Connector USB Cable Item 

Micra Male 22 2.0 Black Ferrite Core, Gold Plated 5XFYO | 5SXFY2 | SXFY4 | 5XFY6 | 5XFY8 < Туре i в Spec. Features Length Color No. 

Male to 9 Pin il iscellaneous Lengths and Specialty Cables 

Micro Мае _ 7 2.0 Black | Silver Plated SXFX9 | SXFY1 | SXFY3 | SXFY5 | 5XFY7 ^ Male to A Female 2.0 Active Extension  16ft Black 130534 

А Male to 5 Pin В Mini Male 2.0 Black Ferrite Core, Gold Plated | SXFW3 | 5XFW5 | 5XFW8 | БХЕХО | 5XFX2 A Male to A Female 2.0 Active Extension 328 Black 130535 

A Male їо 5 Pin B Mini Male 2.0 Black С ‘silver Plated T — 5XFWA | 5XFW6 | 5XFW9 | 5XFX1 Extender Over 

The Cable is Shielded Using Cat5e/6 Connection 
A Male to 5 Pin B Mini Male 2.0 Black  BraidandFoilShieldsand | — | — БН? — | — A Male to A Female 1.1 "io бават, 696 in Black 5Х004 
Includes a Single Ferrite Core Silver Plated 

A Male to A Male 2.0 Black Gold Plated 5XFZO | 5XFZ1 — | 5XFZ5 | 5XFZ7 A Male to A Male 20 Gold Plated 6ft Black 5XFZ3 

A Male to B Male 2.0 Black Gold Plated 5ХЕ\2 | 5XFV3 | SXFV4 | 5XFV7 | SXFWO A Male to A Mini Male 20 Gold Plated 2”ft Black 5XFY9 
Extension USB Cable A Male to B Male 2.0 Active Cable 33ft Black 130532 

A Male to A Female 2.0 Black Gold Plated 5XGA2 | 5XGM | 5XGAG6 | 5XGA8 | 5XGCO A Male to B Male 2.0 Active Cable 49 ft Black 130533 
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49AJ70 
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55FA15 


55FA10 


Е момезгес 0) MONOPRICE TRIPP-LITE 55FA05 


Connect. Listen 


USB Chargers 


Item 

Ports Brand No. 
12V/DC USB Charger 
(1) 2.4 Amp USB/(1) 1 Amp USB ports Mobilespec 55FA01 
(1) 2.4 Amp USB/(1) 3.0 Amps USB-C ports Mobilespec 55FA09 
(1) 2.4 Amp USB/(2) 12V/DC Ports Mobilespec 55FC57 
(1) 2.4 Amp USB port Monoprice 49AJ70 
(1) 3.0 Amp USB/(1) 2.4 Amp USB/(1) 2.4 Amps USB-C ports Mobilespec 55FA10 
(4) 2.4 Amp USB ports Mobilespec 450X45 
Charge and Sync Cable 
(1) 2.4 Amp USB port/6 ft cable Micro Connector Mobilespec 55FA15 
USB Charger with Mono Bluetooth? Earbud 
(1) 2.1 Amp USB port Mobilespec 55FA04 
USB Wall Outlet Charger 
(1) 2.5 Amp USB port Tripp Lite 490X01 
(2) 2.4 Amp USB ports Mobilespec 55ҒА05 


55VT10 


55FA14 


d 


420C73 


ilityOne. е жен жы H шее 
= c1) a Tiu 


воме system 


Power Banks & External Batteries 


Number 
of Output Recharge Input Item 
Capacity Connectors Time Connector Output Connection Type No. 
Ability One 
11,000 mAh 2 3 hr — Female USB Type A 56LF39 
Cat 
10,000 mAh 1 10 hr Micro USB Female USB Type A 420С73 
Ego 
1.2Ah 2 ihr Micro USB Female USB Type A 55JG50 
Lynktec 
5,300 mAh 1 2.5 hr Micro USB Female USB Type A 52HA16 
8,000 mAh 1 4hr Micro USB Female USB Type A 52HA17 
Milwaukee 
1 2 hr Micro USB Female USB Type A 55VT10 
2,000 mAh 1 2hr MicroUSB Female USB TypeA  55\Т11 * 
Mobilespec 
2,600 mAh 1 4hr AC Prong Female USB Type A 55FA12 
10,000 mAh 2 55hr Female USB Female Micro USB, 55FA14 


Type А USB Type C 


*Kit includes a REDLITHIUM™ USB Battery, USB Rechargeable Power Source and Charger, 2 FT 
Heavy Duty Micro-USB Cord 


USB Tester and Data Masker 


Dual output for charging two USB 
devices off of one USB 3.0 port; One port 
is a specially designed masked port to 
charge your phone or tablet without any 
data being transferred. Built-in Smart 
Chip for Intelligent Charging that allows 
it to determine the safest maximum 
current your PD can accept. 

Connector Item 


Type Dim. No. 


USB 2.0 or 3.0 2.inLx1inWx4.7inH 55EP46 
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а 450Х55 
< = 


= өс” 


55ҒА29 


450Х71 


Charger/Sync Cables 


Description 

Cat 

Lightning? to USB 10 Blac 488H50 
Micro to USB 10 Blac 488H51 
USB-C to USB 10 Blac 783AH8 
Mobilespec 

Lightning® to USB 3 іп White 55ҒА28 
Lightning? to USB 3 Blac 55FA43 
Lightning? to USB 3 White 55FA44 
Lightning® to USB-C 6 White 55FA58 
Micro to USB 6 Blac 450X55 
Mini, Micro, Samsung®, PSP® and Nintendo® to USB 3 Blaci 450X71 
USB-C to USB 3in Blac 55ҒА29 
USB-C to USB 4 Camo 55FA96 
USB-C to USB 6 Blac 55FA49 


с” 45UCO6 


499F81 


499F82 


Device Charging Stations 


Stations provide a hub for simultaneously recharging multiple cell phones 
or mobile devices. They're typically used in meeting rooms, waiting areas of 
airports and medical facilities, common areas of schools and multiunit resi- 
dences, conference centers, and public libraries. 


Charges Item 

Charging Cord Configuration Up To No. 
Wall 
(2) 9 in Micro USB, (3) 9 in Lightning, (3) 9 in Type C cables 8 Devices 45UC03 
Pedestal 
(2) 9 in Micro USB, (3) 9 in Lightning, (3) 9 in Type C cables 8 Devices 45UC06 
Desktop 
(2) 9 in Micro USB, (3) 9 in Lightning, (3) 9 in Type C cables 8 Devices 45UC18 
Charging Locker 
(4) 12 in Micro USB, (6) 12 in Lightning, (6) 12 in Type C cables — 499F81 
(4) 12 in Micro USB, (6) 12 in Lightning, (6) 12 in Type C cables — 499F82 
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12V423 


54DF42 


2HTJ9 54DF41 


2HTJ8 


FLUKE 
қ . networks. 


Network Test Tools 


54DF44 


Mfr. Item 
Description Model No. 

IDEAL 

LinkMaster(TM) Tester, Checks for shorts, miswires, reversals, and split pairs E 62-200 5LJ29 
LanXPLORER PRO Tester, Copper/fiber/wireless network analyzer with in-Line RJ-45 allows monitoring of network traffic between any two points in the network 

to diagnose Ethernet, identifies top 10 bandwidth consuming, identifies source of network IP conflicts wiremap and PoE /PoE+ load tests, Netmap a scans R150001 121423 
entire to identify new ог removed devices, or changes in configuration. Stores 5000 test reports, compatible with IDEAL AnyWARE iOS/Android app for wireless 

report transfers, Touch Screen, VoIP Monitor, PoE/PoE- Inline Current Test, PC Diagnostics, Inline LAN Testing, Loopback Mode, Endpoint LAN Testing 

Nylon Carrying Case For Use With Mfr. No. R153000, R151000, R151002 151054 29NV60 
NiMH For Use With Mfr. No. R153000, R151000, R151002 151053 29NV61 
Battery Adapter for Operation with AA Batteries, For Use With Mfr. No. R153000, R151000, R151002 151052 29NV62 
AC Power Adapter, For Use With Mfr. No. R153000, R151000, R151002 151051 29NV63 
Patch Cable, For Use With Mfr. No. R153000, R151000, R151002, CAT 5E 150055 29NV64 
Patch Cable, For Use With Mfr. No. R153000, R151000, R151002, LC-LC Multimode Jumper 150056 29NV65 
Patch Cable, For Use With Mfr. No. R153000, R151000, R151002, LC-LC Single Mode Jumper 150057 29NV66 
Fluke Networks : 

CablelQ™ Advanced Qualification Kit, Cable Tester Kit, Qualifies Voice 10/100BASE-T, VoIP or Gig, Troubleshoots CIQ-KIT 2HTJ8 
Cabling Performance, Generates Printable Reports, Tones and Traces Cable 

CablelQ™ Advanced Qualification Tester, Cable Tester, Qualifies Voice 10/100BASE-T, VoIP or Gig, Troubleshoots Cabling Performance, Generates Printable Reports CIQ-100 2HTJ9 
1 Versiv Mainframe & Remote, (4 DSX-8000 CableAnalyzer modules, (2) CertiFiber Quad OLTS modules, OptiFiber Quad OTDR module, Set of Cat 8/Class | 

Permanent Link Adapters, Set of Cat 8/Class 1 Channel Adapters, (2) Headsets, (2) HandStraps, (2) Shoulder Straps, Hard sided Carry Case, USB Interface Cable, 

Versiv Open Source Software CD, (2) AC Chargers, (2) Universal Couplers, (2) AxTalk Terminators, (2) Quick Clean Cleaners (1.25/2.50 mm), SC/SC Simplex 05Х2-8000001 54DV23 
adapters, 2 SC/LC Multimode Launch Cables—50 um, 2 SC/LC Singlemode Launch Cable—9 um, USB Fiber Inspection Video Probe with 4 Tips, (2) LC/LC Simplex 

n SC/LC EF-Compliant MM TRC Kit 50 um, SC/LC SM TRC Kit, TRC Carry Case, WIFI Adapter, Statement of Calibration and Getting Started Guides 

DSX-8000 CableAnalyzer Modules, Set of Cat 8/Class | Permanent Link Adapters, Set of Cat 8/Class | Channel Adapters, (2) Headsets, (2) HandStraps, (2) Shoulder DSX-8000-ADD 54DV33 


TR Carry Case, Versiv Open Source Software CD, (2) AC Chargers, (2) Universal Couplers, (2) AxTalk Terminators, Statement of ТІСІН апа паро ( tarted Guide 


1 GHZ DSX Replacement Module DSX-8000-MOD 54DV37 
Southwire 
Cable Mapper, Copper Cable Testing Verification, Built-In Toner, LCD Backlit Display, Port Covers, For Use With Mapper Remote and Cable Mapper Remote Kit M300P 54DF41 
Cable Tester, Copper Cable Testing Verification, Built-In Toner, LCD Backlit Display, Port Covers 58744840 54DF42 
Cable Tester, Copper Cable Testing Verification, Identifies Correct Wiring, Opens, Shorts, Reversals, Split Pairs 58745040 54DF44 
and Shielded Cables, Auto Power Off, Tests Shielded, Unshielded Twisted Pair and Coax 
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12N847 P d 


FLUKE 
Hubbell Premise Wiring а networks. 
Fiber Optic Cable Testing Instruments 
p g Mfr. Item 
Description Model No. 
IDEAL 
Fiber Optic Test Kit, Power Measurement In dBm and W, Loss Displa\ 
In dB, Four Wavelength MM/SM Light Source 5” 33-381 6KJU4 
Fiber Fault Finder, Finds Breaks, Faulty Splices and Crimps Poor Components or 
Connections for Fiber Cable, Visually Identifies and Locates Faults in Fiber Optic Cabling, VFFS 6LFY3 
2.5mm Universal Adaptor for All ST, SC and FC Connectors, Useful Over a Distance of 
5km (3 miles), Up to 80 hours of Operation, Ruggedised Aluminium Body 
Hubbell Premise Wiring 
Fiber Visual Fault Locator Kit, Fiber Terminations and Breaks, 1.25MM and 2.5MM Ferrule Adapters OFVFLKT1 221V15 
Fluke Networks 
Fiber Optic Cleaning Supplies, Fiber Optic Cleaning, Solvent, Swabs and Cube NFC-KIT-BOX 12М847 2EHV6 4AZZ3 
Fiber Optic Cleaning Supplies, Fiber Optic Cleaning, Solvent, Swabs, Cube and Case NFC-KIT-CASE  12N848 


Visual Fiber Optic Fault Locator, Visible Light Source That Helps Trace Optical Fibers, Check Fiber 
Continuity, And Find Faults Such as Breaks, Bad Splices, and Tight Bends In Fiber Optic Cable 
Basic Fiber Verification Kit (MM), Verify Optical Loss and Power Leve 
Fiber Optic Tester, Fiber Optic Video Inspection, Allow Tier 2 Certification, Detects 

(850/1300nm) Multimode and (1310/1550nm) Single Mode Wavelengths, OFP-Q-ADD 540/48 
Locate Connections and Faults, Measure Loss and Reflectance 
Fiber Optic Tester, Fiber Optic Video Inspection, Extended Single Mode Distance Range to 130km, Fiber Optic 
Loss, OTDR Testing and Fiber End Face Inspection, Versiv(TM) Modular Design Supports Copper Certification 
Fiber Optic Fault Locator, Fiber Troubleshooting, Fills The Gap Between a VFL and An OTDR, VFL Simplicity, 
Identify Live Fiber, Provide Distance and Power Information On High Losses, Breaks At The End of The Fiber 
Fiber Optic Fault Locator, Fiber Troubleshooting, Works On Multimode Fiber, 9/125micron m and 

62.5/125 micron m, Locate Severe Bends, High-Loss Splices, Breaks and Dirty Connectors In FQM-100-M-VFL 54DV53 
Single Mode Fiber, Change The Index of Refraction (IOR) to Improve Fiber Length Accuracy 

Fiber Optic Fault Locator, Fiber Troubleshooting, Fills The Gap Between a VFL and An OTDR, VFL Simplicity, 
Identify Live Fiber, Provide Distance and Power Information On High Losses, Breaks At The End of The Fiber 
Fiber Optic Fault Locator, Fiber Troubleshooting, Fills The Gap Between a VFL and An OTDR, VFL Simplicity, 
Identify Live Fiber, Provide Distance and Power Information On High Losses, Breaks At The End of The Fiber 


VisiFault 2EHV6 
FTK1000 4AZZ3 


a 


CFP-Q-ADD 54DV49 
FQM-100-M — 54DV52 


FQM-M 54DV54 


FQM-SFP-M — 54DV55 


FLUKE ENN 
networks. (2 
М, 
Coax Test Tools 12N834 12N837 2HTK2 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Fluke Networks 
Pocket Toner, Continuity, AC and DC Voltages, Shorts, Opens and 50-75 Ohm Termination, Bi-gender Toner PTNX2 12N834 
Unit with Speed 81,8-Segment LED,Low-voltage Circuit Protection,Auto Shutoff Feature 
Pocket Toner, Continuity, Opens and Shorts, Bi-gender toner unit with Speed 81, LED,Low-voltage Circuit Protection,Auto shutoff feature PTNX1 12N835 
oner, Continuity, AC and DC Voltage, Shorts, Opens and 50-75 Ohm Termination, Two Buzzers to Indicate Continuity, Bi-Gender Toner Unit with Speed 81, Removable PTNX8 12N836 
oner Unit, 8-Segment LED Displays 5 Different Test Results, Low-Voltage Circuit Protection, Auto Shutoff Feature, Ability to Test Dial Tone and Polarity, 8 ID Caps 
Pocket Toner, Continuity, AC and DC Voltage, Shorts, Opens and 50-75 Ohm Termination - 8x Faster, Bi- PTNX8-CT 12N837 
gender toner unit with Speed 81, LED,Low-voltage Circuit Protection,Auto shutoff feature 
oner, Continuity, AC and DC Voltage, Shorts, Opens and 50-75 Ohm Termination - 8x Faster, Bi-gender F 
oner unit with Speed 81, LED,Low-voltage Circuit Protection,Auto shutoff feature PTNX8-Cable 12N838 
oner, Continuity, AC and DC Voltage, Shorts, Opens and 50-75 Ohm termination - 8x Faster, Bi-gender PTNX8-DLX 12N839 
oner unit with Speed 81, LED,Low-voltage Circuit Protection,Auto shutoff feature 
Pocket Toner, Continuity, AC and DC Voltage, Shorts, Opens and 50-75 Ohm termination - 8x Faster, Bi- "m 
gender toner unit with Speed 81, LED,Low-voltage Circuit Protection,Auto shutoff feature PTNX8-VV-PRO 124840 
oner, Continuity, AC and DC Voltage, Shorts, Opens and 50-75 Ohm Termination, Bi-gender toner Т 
unit with Speed 81, LED,Low-voltage Circuit Protection,Auto shutoff feature PTNX2-DLX 124841 
MicroScanner? Professional Kit, Cable Tester Kit, Verifies 10/100/1000 Ethernet, POTS and PoE Voltage, Cable F 
Length, Wiremap, Cable ID and Distance, Locates Virtually Any Cable or Wire Pair MS2-KITAVWG 3084134 2HTK1 
MicroScanner? Cable Verifier, Cable Tester, Verifies 10/100/1000 Ethernet, POTS and PoE Voltage, Cable Length, Wiremap, Cable ID, and Distance MS2-100/WWG 3084165 2НТК2 
Southwire 
Coax Continuity Tester and Mapper, Auto Power Off, Identify Up to (4) Coax Cable Remote Locations, (4) 1.5 VLR44 Batteries, (4) ID Remotes 58744940 54DF43 
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Mfr. Item 
Description Model No. 
IDEAL E ч Е 4 | н Е п Е 
Tone Generator and Probe Kit, Cable/Wire and Pair Tracing, Continuity Testing, Polarity Indication and Service Detection, For Use With Datacom and Generic Cables/Wiring, 33-864 2UWP9 
Single Conductor, Twisted Pair, Includes (2) 9V Batteries, 62-160 Tone Generator, 62-164 Amplifier Probe, Cable Assembly, Carrying Case/Pouch, Instructions, Lead Set 
TTT Kit, Copper Cable Wire Mapping, Amplifier Probe, Tone Generation, Wiremap, Includes (5) Adapters, Carrying Case 33-866 54DV75 
Speaker Probe, Cable/Wire and Pair Tracing and Tone Detection, Battery low indicator 62-164 2UWR1 
аст Generator, Cable/Wire and Pair Tracing, Continuity Testing, Polarity Indication and Service Detection, Emits Three Different Types of Tones, Auto Off 62-160 2UWR2 
luke Networks 
Tone Generator and Probe Kit, Cable/Wire and Pair Tracing, Continuity Testing and Polarity Indication, ABN, Strong Signal 10.5 Miles, Smart Tone 26000900 5VYEO 
Cable Tracing Probe, Copper Cable Tracing (Probe), Loud Speaker On Probe 26100900 54DV59 
Cable Tracing Tone Generator, Copper Cable Tracing (Tone), SmartTone(TM) Technology 26200900 54DV60 
Copper Tester, Copper Cable Wire Mapping, Includes 6V Alkaline Battery and Guide, MicroMapper and MicroMapper Remote, Patch Cable MT-8200-49A 12М846 
Tone Generator and Probe Kit, For Use With Coax, Datacom and Generic Cables/Wiring, Single Conductor, Twisted Pair, Includes (2) 9V Batteries and MT-8200-60-KIT 36Т/42 
Instructions, (2) RJ11 and (2) RJ45 Patch Cables, Coax F-Connector Adapter, Lanyards, MT-8200-61-TNR Tone Generator, MT-8200-63A Probe 
Southwire 
Tone Generator and Probe Kit, Copper Cable Tracing (Tone & Probe Kit), LED Flashlight, LED Signal Strength Indicator, Positive Cable Detection, Probe Replaceable Tip, 58746340 54DF51 
Quickly Trace Non-Energized Cables, Rearward Facing Speaker and Stereo Headphone Jack, Toner On-Board Test Lead Storage, Includes (2) 9V Batteries, Nylon Pouch 
Tone Generator, Copper Cable Tracing (Tone), ABN Clips, On-Board Test Lead Storage, Patented Design, Tone Change, Includes (e AAA Batteries 58746440 54DF52 
Amplifier Probe, Copper Cable Tracing Probe _ Adjustable Volume, Forward Facing Flashlight, Headphone Jack, Indicator Light, Includes (2) AAA Batteries 58746540 54DF53 
Tone Generator and Probe Kit, Copper Cable Tracing (Tone & Probe Kit), Audible and Visual Detection, Belt-Mount, Rugged Carrying Case, Includes 58746640 54DF63 
(4) AAA Batteries, Alligator Clip Adapter, Automotive Fuse Adapter, Carrying Case, Coax Adapter, F-Type Adapter, RJ11 Adapter, RJ45 Adapter 
i FLUKE 2. 
_ networks. 2 * Southwire 
Voice, Data, and Video Test Tools 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Fluke Networks 
In-Line Modular Adapter, For Use With 6-Conductor, RJ45 and RJ11 10220100 5VYD8 
1490 ar Adapter, For Use With 4-Conductor, RJ11 10113000 5/Үр9 
Multimedia Cable Tester, Tests voice, data, and video cables and interfaces 
54DF45 for opens, shorts, miswires, reversals, split pairs, and correct wiremap, 33-856 2М/58 
Бау 0 Read LCD Display With FASS FALL Indicator After Each Test 
DV ТТ, Copper Cable Wire Mapping, Tone Generation, 
Wiremap, For Use With Coax, Twisted Pair R158000 540/70 
VDV II Plus, Copper Cable Wire Mapping, Tone Generation, 
Wiremap, For Use With Coax, Twisted Pair R158002 54DV71 
VDV II Pro, Copper Cable Wire Mapping, Ethernet Detection, PoE Indication, 
TDR Distance, Tone Generation, Wiremap, For Use With Coax, Twisted Pair R158003 54DV72 
VDV II Remotes, For Use With VDV II Tester 158050  54DV62 
VOV IT Identifiers, For Use With VDV IT Tester 158051 540163 
VDV II Remotes, For Use With VDV IT Tester 158053  54DV64 
Southwire Р 
Phone Outlet Tester, Copper Cable Testing Verification, Identifies Correct 
р Wiring, Line Reversed, АС Ring Voltage and Dead Line Conditions, 
> Tests Both Line 1 and Line 2, Tri-Color LED's Display Outlet Condition, 58745340 540Ғ45 
54DV71 54DV72 Color Legend Printed On Tester, For Use With Telephone Test Set 
36T731 5VYE5 
FLUKE : . 
Butt-In Test Set Tools . Networks. {9 Southwir 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Fluke Networks 
est Set, VDV, Backlit Keypad and Rain/Drop Safe, Data Lockout Protection/Override, DSL/POTS Filtering, Last Number 25-00: 
Redial, Mute, One-Way Amplified Speaker, Polarity Indication, Speed Dial Memory, Two-Way Speakerphone TS54-A-09-TDR 367731 
Test Set, Butt in Test Set, Line Monitor, Telephone Test Set, Polarity Indication and Last Number Redial 19800009 5VYE2 
Test Set, Butt in Test Set, Line Monitor, Telephone Test Set, Last Number Redial and Mute, Polarity Indication 30800009 БҮҮЕЗ 
Test Set, Butt in Test Set, Call Waiting Caller ID, Caller ID, Data Safe, Digit Grabbing, Line Monitor, Telephone Test Set, Tone Generator, Data Lockout 25501109 5VYEA 
Protection/Override, DSL/POTS Filtering, Last Number Redial, Mute, One-Way Amplified Speaker and Speed Dial Memory, Polarity Indication 
Test Set, Butt in Test Set, Caller ID, Data Safe, DC Meter, Digit Grabbing, Miliamp Detection, Telephone Test Set, Data Lockout Protection/Override, DSL/POTS 52801009 5VYES 
Filtering, Last Number Redial, Mute, One-Way Amplified Speaker, Polarity Indication, Speed Dial Memory and Backlit Keypad, Two-Way Speakerphone 
ERES Telephone Line Tester, Amplified Speaker, Drop Safe, One-Way Speakerphone 22800009 54DV58 
Southwire 
Telephone Test Set, Autodial, Electronic Ringer, Line Monitor, ABN (Angled Bed of ІЗІН! Clips with Rugged RJ45 and RJ11 Plugs, Hi-Z Monitoring, B600 54DF31 
High and Low Volume Settings, Last Number Redial and Memory to Store Up to (10) Phone Numbers, Polarity LED, Tone and Pulse Modes 
Replacement Leads, Telephone Test Set, Angled Bed of Nails, For Use With Mfr. No. B600 58743040 54DF60 
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FLUKE 
"глог. 3, JONARD 
Voice/Data Installation Tool Kits 


sH 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Fluke Networks 
4 pc., Communications Tool Kit, Includes 66/110 Cut Blade, Cable Stripper, D-Snips, Impact Tool, Mini Maglite, Sharpie pen 11293000 5VYE6G 
ET Communications Tool Kit, Includes 4-Wire Modular Adapter and Round Cable Stripper, 66/110 Eversharp Combo Blade, D-Snips, D814 Impact Tool, Probe Pic, TS30 11290000 — 5VYE7 
6 pc., Pro Network/Telco Installer Kit, Includes (50) RJ45 Modular Plugs 33-506 6KJT7 
15 pc., Communications Tool Kit, Features Telephone Tool, Punch Down Tool, Probe Pick & Spudger, Coax Stripper, Scissor/Knife Kit, Punch Down 33-706 6KJT9 
ede |ШҚМаіег Tester, Screwdriver, Tone and Probe Kit, 6-Position Modular Adapter, Wire Stripper/Crimper, RJ45 Modular Plug, Bag 
onard Tools 
General Hand Tool Kit, Includes Cable Stripper with Stop, Dual Compression Tool, High Leverage Cutter Plier, LED TK-87 54DV85 
Flashlight, Pocket Continuity Tester and Toner, Pouch with Belt Clip, Screwdriver, Torque Wrench 
General Hand Tool Kit, Includes High Leverage Diagonal Cutter Plier, LED Flashlight with Zoom Lens, Molded TK-89 54DV86 
жш with Belt Clip, Pocket Continuity Tester and Toner, Torque Wrench 
outhwire 
Communications Tool Set, Includes Coax Trigger Strip Tool, Compact Compression Coax Crimp Tool, F-Type Compression Connector, Round Cable Cutter 587440404 540Ғ39 
Communications Tool Set, Includes Crimp Tool, Punchdown Tool, RJ45 Connector, Screwdriver 58744140 — 54DF61 


22C740 


D-Snips Can Wrench 
5VYD4 5VYD6 


e e 54DV79 


FLUKE tworks. Ө Southwire’ JONARD 79: 


5% INDUSTRIES CORP. 


Data Comm Hand Tools ка SENE 
Mfr. Item 

Description Model No. 
IDEAL 
Crimper, Crimps IDC Connectors, Slim, Lightweight, Locking Latch, Cushion Grip 33-719 220740 
Crimper and Connector Kit, For Use With Modular Plugs, RJ-11, RJ-45, Includes (10) RJ45, (10) RJ11 33-396 54DV65 
Crimper, For Use With Compression C, BNC, RCA Connectors, Adjustable Post, RG-59, RG-6 33-632 54DV74 
Crimper, For Use With 85-376, Mfr. No. 85-371, Feed-Thru, RJ-45 30-495 54DV79 
Fluke Networks 
Electricians Scissors, Wire Stripper, Ergonomic D-handle, 3" Long Blade, Cable Snips, Cutters, Datacom Scissors, Electrician Snips 44300000 5VYD4 
Can Wrench, Security Cabinet Wrench, For Use With Cabinets, Cross Boxes, Nids 44007000 5VYD6 
Needle Nose Pliers, For Use With Datacom/Electrical Cable, Scotch Locks 11294000 5VYD5 
Southwire 
Crimper and Connector Kit, For Use With CATV Cables, F Connectors, RG-59, RG-6 and RG-6Q, Includes (4) F Connectors for RG6 Coax 58743140 54DF33 
Crimper, For Use With CATV Cables, RCS, BNC Connectors, 3-Way Chuck, Rotatable Connector Seat, Double-Molded Grips, Handle Lock, RG-11, RG-59, RG-6, RG-6Q, RG-7 58743240 54DF34 
Crimper, For Use With Phone and Data Cables, Cutting Blade, Handle Lock, RJ-11, RJ-12, RJ-45 59148440 54DF48 
Ratchet Crimper, For Use With Coax Cable, X Connectors, Near-Parallel Travel Crimping Jaw, Precision Ratchet with Release, Handle Lock, RG-59, RG-6 and RG-6Q 58745640 54DF58 
Jonard Tools 
Dual Compression Tool, For Use With F-Type RG-6 and 59 Connector, Used On Short or Long F Connectors 
For RG-6 Т RG-59, Also Works Оп RG-1 {includes Dual Compression Head d CTF-230 54DV89 
Fiber Optic Stripper, For Use With Fiber Optic Cables, Ergonomic Design, Yellow Thermoplastic Rubber Handle JIC-200 483K15 
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R 5VYC8 Ş 5VYC9 % 5VYDO 
FLUKE 
Punchdown Tools . Networks. >» Southwire’ 
Mfr. Item pate 
Description Model No. 
Fluke Networks 
Punch Down Tool, Terminate Category Cable to 66/110 Blocks and Jacks 10055501 SVYC8 
Punch Down Tool, Terminate Category Cable to 66/110 Blocks and Jacks 10051501 — 5VYC9 
Punch Down Tool, Terminate Category Cable to 66/110 Blocks and Jacks 10061501 — 5VYDO 
Punch Down Tool, Terminate Category Cable to 66/110 Blocks and Jacks 10061810 — 5VYD1 
JackRapid Termination Tool, for Category Cable to Leviton 110 Cat 5 Jacks, Multi Pair Termination JR-LEV-1 — 5VYD?2 
JackRapid Termination Tool, for Category Cable to Leviton 110 Cat 6 Jacks, Multi Pair Termination JR-LEV-2 — 5VYD3 
Punch Down Tool Kit, 110/66 Blade Type, Includes Cable Stripper, D-Snips, Impact Tool, Probe Pic 11291000 — 54DV56 
Punch Down Tool Kit, 110/66 Blade Type, Includes 66 and 110 Blades, Cable Stripper, D-Snips, Impact Tool 11292000 540/57 
Southwire 
Punch Down Tool Blade, 110 Blade Type, Includes Blade 58745440 — 54DF46 
Punch Down Tool Blade, 110/66 Blade Type, Includes (2) Blades 58745540 540Ғ47 
Punch Down Blade, 110 Blade Type, Description/Special Features Metal Injection-Molded Blade, Reversible 58/42640 — 54DF29 


Coax Stripper xo 54DV84 
5VYD7 


FLUKE 
“networks. з. JONARD 


Coax Strippers/Cutters 


Mfr. Item 
Description Model No. 

Fluke Networks — quta 
Radial Coax Stripper, 2 and 3 Levels 11231255 . 5VYD7 

54DF50 IDEAL 
Replacement Cartridge, Notched Blade, Strip Only, Coax, RG59, RG6, RG6Q 45-6051 540/66 
Replacement Cartridge, Fixed Blade Depth, Strip Only, ОТР, CAT5e, CAT6 45-6052 . 54DV67 
Cable Stripper, Strip Notches Pre-Set and Locked, No Field Adjustment 45-352 54DV76 
Necessary, Strip/Buffing Removal, Fiber Optic, 3mm, 900 microinch 
Jonard Tools 
Center Conductor Cleaner, Replaceable Blades, Clean, Coaxial CC-120 — 54DV84 
Stubby Strip Tool, Hook and Loop Strip, Large Finger Loop, Strip Only, Coaxial, RG59/6 CSS-596 540188 
Replacement Blade Set, 5,000 Cuts CSS-105  54DV87 
Replacement Blade Set, Blades Replaced by Removing and Retightening 4 Easy CC-4 54DV80 
Access Screws, Includes (2) Straight Edged Cleaning Blades, (2) V-Notched 
Southwire — E ER А 
Cable Stripper, Three Positions for Different Size Cables, Strip Only, 

шышы Category ЭР5 "GE and 6 Cables, 10 to 24 AWG dd 58746140 — 54DF49 
Cable Stripper, Trigger Design Makes the Tool Easy to Control, Strip Only, Coaxial, 24 to 18 AWG 58746240 — 54DF50 
Coax Prep Tool 58/43440 540Е57 
Coax Cable Stripper, Stainless Steel for Corrosion Resistance, Strip/Cut, Coaxial, 24 to 18 AWG 58746840 — 54DF59 


21XN71 


. 
Coax Crimpers 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Compression Tool for BNC, F-Type, RG-11, RCA & Mini Coax Connectors; Cutting Multi-pair 33-793 21XN71 
Cable up to 7" and Coax Cable up to RG-9U; Stripping RG-6, RG-6 Quad, RG-59 Coax Cable 
Termination for Crimp and Compression Connectors, Coax Crimper/Cutter/Stripper Kit 33-410 6KJT8 
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D ТЕСНЅРВАҮ (SChemtronics 


] . 
| RE RR) лсо Weller | 
eller PLATE 
С Chemtronics: =) TEGHSPRAY Flux and Flux №. 
Item Pkg. | Welding flux removers can 
themtroniss Description No. Qty | make it easier to clean 
Chemask Peelable Solder Mask 8 oz 560085 1 | Welding flux from stick 
CircuitWorks Overcoat Pen Green, 4.9g 5JC01 1 welding rods and other 
CircuitWorks Silver Conductive Grease, 6.5g Syringe 18ҮЕ2 1 it Y be difficult 22HU60 
6KCK5 Electro-Wash MX Cleaner Degreaser 561086 1 Items. Flux can ре оси 
рез — ETAT Е-Е to remove manually, but the 
oamtips Cleaning Swabs, 5.1 in i ; 
Isopropyl Alcohol Wipes, 100 Wipes 56LV06 1 chemicals in these products 
Konform AR Acrylic Conformal Coating 11.5 oz 56LU87 1 can break it down without 
Konform SR Silicone Conformal Coating 10 oz 561088 1 the added work 19YY51 i 
Pow-R-Wash CZ contact cleaner 12 oz 56LV03 1 e added work. 
Pow-R-Wash VZ contact cleaner 12 oz 56001 1 Item 
kaa Air Duster, 10 oz. Aerosol 5JC04 1 н Description Size Brand No. С. 
Flux Removers ur 
70% Isopropyl Alcohol, 1 gal. 22HU53 1 x ае 
70% Isopropyl Alcohol Cleaning Wipes, Flip-Top Tub 22HU54 100 Eco-Oven SMT Oven Cleaner tqt  Techspray — 18ҮҮ51 
3XJV5 5 H T 2 Electro-Wash Two Step. 1 gal Сһетігопіс 56090 
70% Isopropyl Alcohol Cleaning Wipes, Pop-Up Tub 22HU58 1 Electro-Wash VZ Degreaser 120z  Chemtronics 56LV02 
70% Isopropyl Alcohol Cleaning Wipes, Refill 22HU55 100 E-Line Flux R 9 10 Tech 19YY55 19YY74 
99.8% Isopropyl Alcohol, 1 gal. 6KCK5 1 Пе тих Remover o epea 
99.8% Isopropyl Alcohol, 5 gal. i0YY52 1 E-Line Flux Remover w/Brush 10 02 Techspray — 32LF69 
99.8% Isopropyl Alcohol, Individually Wrapped Packets 3XJV6 1 Fux- лацеоиз No Clean PI ip chem ronics ЕН рі 
99.8% Isopropyl Alcohol, Wipes, Pop-Up Tub 3XJV5 1 E D OH г ПІЗ F ean No vean Fius 15 02 Chem aule EE 
99.8% Isopropyl Alcohol Cleaning Wipes, Flip-Top Tub 22HU56 100 FIR OF Le Ee Tot — Chemitonics егде 
99.8% Isopropyl Alcohol Cleaning Wipes, Refill 22HU57 100 Flux-Off No Clean Pl 1 9 | Ch T 56LU97 
Conformal Coating, PCB Coating 22HU90 1 НОТ V Santus v Chem ronics 20089 кез 
Diagnostic Freezer, 100% Pure HFC-134a 22HU69 1 FAO Water Solubi КЫТ ЖЕ: ООО ЖЕ ПГ ф 
Diagnostic Freezer, 15 02 22HU70 1 alone Une __. 2.02 — gnemironics 
Ecoline Blue Shower Cleaner/Degreaser, 10 oz. 19YY54 1 Flux Off BrushClean Rosin Remover 3 07 Chemtronics 52006 A 
22HU69 19YY54 63 Blue Shower Cleaner/Degreaser, 16 02. 22HU91 1 Fux Off Rosin Remover 18 02 Chemtronics nah | Е 
Silicone-Free Heat Sink Compound, 4 oz 19YY66 1 pray [ 
G3 Flux Remover w/Brush 16 oz Techspray — 32LF73 
Tracetech Flux Remover Pen 0.32 oz Techspray 3JDK7 i 
Flux Dispensers | 
п ү ш moo WA 4 
" eedle Tip, 0.25mm [74 lato 4 UN 
{тесеп Needle Tip, 0.50mm 20 Plato 19YY73 қ 
ЯВ Beauty Needle Tip, ESD, 0.25mm ED Plato 19үү75 EM 
. S/I. " No Clean Flux Pen 0.320z Сһетігопісѕ 54602 
MTW Chemtronics аР Г S ODER WICK Rosin Flux Pen 0.32 02  Chemtronics —5JC03 


Desoldering Braids 


Used to wick solder away from circuit boards. 2. 
Antistatic braids are packaged in a ESD-safe, static 
dissipative bobbins. 
No-clean flux type braid is nonionic. Nonconductive роза 
residue does not have to be cleaned off the board. 5HZ97 dorus 
Flux Braid Item Pkg. 19YP60 22HU71 
Type Number Color w L No. Qty. -- 
ШЫНЫ! Black/Red — 0.09381 8f 19YP77 1 BAmerican * dns 
о-Сівап ack/Re ] in t - 
Rosin 3 Green 0.075 in 5ft 49W641 25 AS Beau «o 
" Rosin 4 Blue 0.098 in 5ft 49W642 25 ФНАК . = 
hemtronics 4 
Rosin 4 Blue = 10й 24/90 i | PLATE Wi ll 
1 Bosin k] Green 0.075 in 5 ft 5HZ97 1 L e er 
'echspray H H H 1UNE7 
Rosin 3 Green 00751 5i eKcHo i Soldering Tip Maintenance 
osin reen .075 in ina fi i 
Rosin 1 Blue 0.098 in 51 KCH 1 Cleans and renews soldering tips for longer life. 
Rosin 4 Blue 0.098 in 10 ft 6KCJ2 1 Mfr. Item Pkg. 
Description Size Model No. Qty. 
ЕЕ 
oldering Iron Tip Cleaner, ! А Ж 
РЕЯ Includes Stand, Brass 2.75 in x 2.75 in CS-BS1 19YP75 1 
EGET Ton Tip Селе, Brass. 4inL CS-BS2 19YP76 1 
oldering Iron Tip Cleaner, Includes ; 
Cellulose Sponge and Tray Pn 481 19YP6D 1 
Replacement Sponge — 4815 49W654 6 
Hakko 
Solder Tip Cleaner Refill, Brass — 599-029 32TU30 1 
Tip Cleaner, Brass 5 5998-27 321/33 1 
Plato z - 
TT Tip Cleaning Sponge 2.12 inx 1.5 inx 1 in -1 228071 1 
— Tip Cleaning enone 27 inx 2.7 inx 0.625 in__CS-44/625 22Н080 1 
Tip Cleaning Sponge 2.7 in x 2.7 inx 1 in -44 228079 1 
232363 Тір Cleaning Sponge 2.75 in x 2.15 in x 1 in (5-14 22Н072 1 
Тір Cleaning Sponge 3.2 in x 2.1 in x 1 in (5-47 22HU82 1 
Ameri Tip атпа Sponge аЗ inx0605 CS 8/605 — 228083 1 
merican s : ip Cleaning Sponge .5 in x 3.5 in x 0.625 in - 
A Beauty Weller ФЕ JONARDTOOLS Tip Cleaning Sponge, Cut-to-Fit Sheet 17 in x 8.5 in x 0.9 in CS-17 — 22HU74 1 
Тр С eaning Sponge, BT STRIS ТД X ES x 0.625 in oe TS ҢІЗ 1 
= ip Cleaning Sponge, Includes Holes -75 in x 2.15 in x 1 in - 
Desoldering Hand Pumps йр Пптет xi Tips Solder/Cleaner Combo E TT-95 — 22HU66 1 
: eller 
Remove and clean unwanted solder. One-handed operation. Replacement Wool Ball = 10051384099 1UNG4 2 
ing. Soldering Sponge 4.625 in x 3 in x 1.5 in EC205 5VZZ4 1 
Pumps are self cleaning Mfr. ет Soldering Sponge, Swiss Cheese Style = EC305 50275 1 
Item Characteristics L Brand Model Мо. Зропде В = WCC104 200Х42 1 
Desoldering Bulb — 3 in American Beauty 55-8  19YP78 Tip Cleaner, Dry Tip Cleaner — T0051512599 20UX60 1 
Desoldering Pump ESD Safe 110іп Weller 7874B 3W887 Tip Dry Cleaning System, Includes = T0051512499 1UNG3 1 
High Vacuum Desoldering Pump PTFE Tip i3in  Jonard Tools DP-100 237363 Stand And One Wool Ball 
High Vacuum Desoldering Pump ESD Safe, PTFE Tip 13in Jonard Tools DP-200 232364 Tip Polishing Bar = WPB1 1UNE7 1 
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Weller iid 
Fume Extractors 
Bench Top—Both units feature 
а rotary vane pump. 2UV21 is 
designed for removing flux fumes 
from a soldering work bench. 
Air Input Mfr. Item 
Item Flow Voltage Includes Model No. 
Soldering Fume Extractors 
Benchtop Solder Smoke Absorber 87 їо 107 cfm 120/ AC 1 Carbon Filter WSA350 2UV?1 
Stationary Fume Extractor — 120/230V Angled Nozzle, Bench Mounting Bracket, Extraction Arm, Extraction Hose, Extraction Unit, Stop Valve — U-100-1056-ESDN 5МАС1 
Portable Fume Extractor — 120V Compact HEPA Gas Filter, Fine Dust Filter 10053660299N 200Х28 
Accessories 
Replacement Filter For Use With Mfr. No. WFE2P 10053641099 20UX40 
Pre-Filter For Use With Mfr. No. WFE2P 10053642199 20UX41 
Replacement Filter For Use With Mfr. No. WFE2S 10058735937 20UX20 
Replacement Carbon Filter For Use With Mfr. No. W5A350 WSA350F 2UV22 
Arm Kit For Use With Mfr. No. WFE2S T0053657199N 200Х22 
nlet Fitting For Use With Mfr. No. WFE2S 10058762769 20UX29 
ee Inlet Fitting For Use With Mfr. No. WFE2S 10058762766 20UX31 
ube For Use With Mfr. No. WFE2S 100529186994 200Х36 
Ше For Use With Mfr. Мо. WFE2S 10052918599N 200Х37 
Soldering Iron For Use With Mfr. No. WFE2S T0052916699N 200Х38 
Parts Kit For Use With Mfr. No. WFE2S 10058744876 20UX39 


Si HAKXO. 


Soldering Fume Extractor—This extractor 
features powerful suction, quiet operation, High, 
Medium, and Low airflow adjustment, free-standing 
ducts, and a filter replacement indicator that notifies 
you when it's time to replace the filter. 


Fume Extractors 


Benchtop Soldering Fume Extractor—Designed 
to be used in either a vertical, standing up position 
or a horizontal, laying down position. Horizontal 
position increases efficiency and airflow. Standard 
activated carbon filter absorbs up to 80 percent of 
odors from the air. 


32TV20 


No. of Air Input Mfr. Item 
Description Inlets Flow Voltage Model No. 
Fume Extractors 
Benchtop Soldering Fume Extractor, Activated Carbon Foam Filter 1 38.8cfm 120/ AC FA400-04 32TV20 
Soldering Fume Extractor, Activated Carbon Filter 2 167 сіп — 120V AC FA430-16 32TV21 
Accessories 
For Use With Mfr. No. FA400 
Fume Extractor Carbon Filter, Polyurethane Foam, Pkg. of 5 A1001 321V15 
For Use With Mfr. No. FA430 
Fume Extractor Loc Line Kit, Neoprene, Round Nozzle 999-205-01B 32Т/12 
Fume Extractor Duct Kit, ESD Safe Plastic, Rectangular Nozzle C1571 321V18 
Fume Extractor Duct Kit, ESD Safe Plastic, 55mm dia x 1.2m C1572 32TV19 
Fume Extractor Carbon Odor Filter, Pleated Media, Pkg. of 1 999-245 32TV14 
Fume Extractor Pre Filter, Polyethylene, Pkg. of 10 A1585 32Т/16 
Fume Extractor Main Filter, Pleated Paper Medium, Pkg. of 1 A1586 321V17 32TV21 
Fume Extractor Loc Line Kit, —fume Extractor Loc Line Kit, Neoprene, Rectangular Nozzle 2 99205008 М8 Rectangular Nozzle 999-205-02B 32Т/13 
1WG61 1YMK5 I 4 
M 
Ж 5HD24 5PYT5 5У227 
Butane-Powered Micro Torches e yi, Mem 
ncludes ode 0. 
Master Appliance—All torches аге self- | 5HD24 has larger flame hands- Master Appliance 
igniting. Meet CPSC requirements. free mode with safety lock. Runs Refillable Fuel Cell | Mri 32М012 
for 30 min 2 oz Can of Butane, Refillable Fuel Cell MT-11K 5PYT3 
32MC12 and 5PYT3 are palm size 0 : Built in Refillable Fuel Tank and Hands Free Lock MT-51 1WG61 
В " А ini А 1%s oz Can of Butane, Built in Refillable Fuel Tank, Hands Free Lock МТ-51В 5РҮТ5 
and feature pinpoint flame with lever SPTYG has miniature torch with Built in Refillable Fuel Tank and Hands Free Lock, "em iui 
adjustment. slide lock, instant Off, and gas Hot Air Tip and Heat Shrink Attachment 
j Built in Refillable Metal Fuel Tank and Removable Base GT-70 5HD24 
32MC12 includes 1%6-02. canister of adjustment wheel. Runs for 1hr. Built in Refillable Fuel Tank and Removable Base MT-70 5PYTG 
Removable Base MT-76 1ҮМК5 
butane fuel. ТҮМК» and 6NE94 аге handheld/ Needle Nose Pliers, 5 in Wire Cutter, 60/40 Solder, 
1WG61, 5PYT6, and 1YMKG are designed tabletop tools that feature slide Polyfoam Cutter, Removable Base, Rugged Plastic MT-76K 6NE94 
р М lock, gas adjustment wheel, and Storage Case, Shrink Attachment, Sponge 
for handheld or tabletop use. Runs for 2 ћи. . ^," ; Weller 
instant off. Runs for 2 hr. orch МІ200 5/771 


1WG61 and 5РҮТ5 are open flame only. 
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а 


MASTER wvesrwagp Weller 
Butane-Powered 
Soldering Irons 


Provide rapid heat from non-toxic butane fuel 
and without the need for batteries or electricity. 


V 


6NE96 
2-in-1 Butane Soldering Irons—Tools can be 
used with compatible tips for use as a soldering 
iron or flameless heat tool. Applications include 
heat-shrink wrapping, desoldering surface- 
mount components, and soldering large items. 
3-in-1 Butane Soldering Irons—These 

tools are used with compatible tips for use as a 
soldering iron, flameless heat tool, or open-flame 


torch. Suitable for use in soldering and desolder- 3-in-1 
ing, removing surface-mount components, and in 3w772 
heat-shrink tubing applications. 
Equivalent Maximum Solder Run Mfr. Item 
Wattage Range Tip Temperature Tip Type Tip Width Time Ignition Type Brand Model No. 
2-in-1 Butane Soldering Irons 
Heat Tool 
200 W 986 °F Ern 10 mm 150 min Self-Igniting Master Appliance 0720081 3W773 
Self-Igniting Economy Heat Tool 
20 W to 80 W 840 ^F Chisel, Hot Air 24mm 78 min Self-Igniting Master Appliance UT-40SI 6NE96 
Soldering Iron And Heat Tool 
20 Wto 80 W 840 ^F Heat Shrink, Hot Air — 78 min Self-Igniting Master Appliance UT-40SiH 5PYR9 
3-in-1 Butane Soldering Irons 
Butane Hot Knife 
20 W to 80 W 932 °F Knife — 120 min Self-Igniting Master Appliance UT-100Si-HK 5PYTO 
Butane Soldering Iron 
30 W to 125 W 7152 °F Conica = 140 min Self-Igniting Westward = 4UZZ6 
30 W to 125 W 842 °F Conica = 115 min Self-Igniting Westward = 4UZZ5 
Heat Tool 
20 W to 60 W 842 °F Hot Air — 20 min Manual-Ignition Master Appliance UT-50 3М/774 
20 W to 80 W 932 °F EUER 3.3mm 120 min Self-Igniting Master Appliance 07-10081 3W772 
Soldering Iron 
25 W to 60 W 932 °F Chisel, Hot Air 2mm 180 min Self-Igniting Weller WPA2N 5JH87 
Ultratorch 
20 W to 80 W 932 °F Chisel, Heat. 3.3 mm 120 min Self-Igniting Master Appliance UT-100SIK 5HD27 
Shrink, Hot Air 
Equivalent Maximum Solder Run Mfr. Item 
Wattage Range Тір Temperature Tip Type Tip Width Time Ignition Type Kit Includes Brand Model No. 
Soldering Kits 
20 W to 80 W 500 °C Chisel 2mm 180 min Manual-Ignition Hot Air Tip, Soldering Tip, Storage Case Weller WSTA3 5WAC3 
o Chisel, Heat Shrink, 0.5 mm, 3.3 ; iti Heat Shrink Attachment, Needle Nose Pliers, Master ; 
20 W to 80 W 982 °F Hot Air, Knife, Needle mm, 8 mm 120 min — Self-lgniting Solder, Sponge, Storage Case, Wire Cutter Appliance UT-100Si-TC ТҮМКІ 
25 W to 75 W ТҰРЫ Haat Shrink, 24mm 60min Self-lgniting = Weller — WLBUK75 787673 
30 W to 125 W 842 °F Heat shrink, Hot - 115 тіп Self-Igniting Sponge Westward - 40778 
30 W to 125 W 842 °F Heat Shrink Hot - - Self-Igniting Sponge Westward - 40779 
125 W 1,076 °F Chisel, Hot Air, Knife 0.031 іп, 0.125in 120 тіп Self-lgniting Sponge, Storage Case, Tool Stand Weller PSI100K 5JH60 
Item Pkg. 
Description No. Qty. 
Accessories 
Master Appliance 
Butane Refill Canister, 5% 02 3W799 1 
Butane Refill Canister, 5% 02 3KMT5 24 
Westward 
Hot Air Tip, For Use With 4UZZ5, 4UZZ8, 4UZZ9 5CYX4 1 
Soldering Tip, For Use With 4UZZ6 5CYX8 1 
Hot Air Tip, For Use With 4UZZ6 5CYYO 1 
Hot Air Tip, For Use With 4UZZ6 5CYY2 1 


Cordless Soldering Irons Weller’ 


Use batteries or butane fuel and are ideal for use in locations where a corded 
power supply is not available. 


Temp. Mfr. Item 
Description Watts Rating Model No. 
Battery-Powered 
LED Soldering Iron 4.5 900°F BP650MP 20JH92 
LED Soldering Iron 6 to 8 900°F BP865MP 20/Н93 
Butane-Powered 
Self-Igniting Piezo Ignition 25 to 75 850°F P2C GNE59 20JH92 
Self-Igniting Piezo Ignition Kit 25 to 75 = P2KC 6NE58 
Soldering Kits 
Professional Self-Igniting Kit 125 — PSI100K 5/Н60 
Butane-Powered 
Professional Self-Igniting 25 to 60 482° to 932°F WPA2N 5/Н87 
Soldering Kits 6NES8 
Pyropen — 932°F WSTA3 _ 5WAC3 
Butane-Powered 
Fuel for Butane-Powered Irons, 2 oz. = = ТТ\ҮВ1 5JH81 
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MBA BAmerican 
B Beauty 


Electric Corded Soldering Irons 


Heating elements are wound around steel spools, creating large reservoirs of 
heat to run longer seams, solder large joints, and have quicker thermal recov- 


ery. High top-end temps. make irons suitable for lead-free so 
Heavy-duty and Ergo irons have hardwood handles that provi 


electrical insulation. Pencil irons have plastic handles and plug-style tips 
for superior heat transfer. Ergo irons have a near 90° angle in the casing to 
reduce stress on hands and wrists. Soldering iron kits include soldering iron 
with stand, lead-free solder wire, flux, tip tinner, brass sponge tip cleaner, 


desoldering braid, and cleaning pad. 


Idering. 
de thermal and 


CHISEL, 438 IN LENGTH 
Item 
No. 


Tip Temp. Mfr. Item 
Tip Size Watts Rating Model No. 
Soldering Iron 
Chisel Style Жіп i, 30% 1000°F 3178-300 576/0 
Chisel Style 1 іп 550 1010°F 3198-550 576/9 
Diamond Style Ya in 60 850°F 3125-60 52617 
Diamond Style YM in 15 930*F 3125-75 — 5ZGV6 
Diamond Style іп 100 855°F 3138-100 5ZGV5 
Diamond Style ¥ in 150 1010°F 3138-150 52614 
Diamond Style ¥ in 175 1025°F 3138X-175 52013 
Diamond Style % in 200 1000°F 3158-200 570/2 
Diamond Style 56 іп 250 1000°F 3158X-250 5ZGV1 
Chisel Style Vs in 20 805°F 3108-20 570/9 
Screwdriver Style Vain 40 950°F 3112-40 52618 
Screwdriver Ain 60 1000°F 3112 120-60 49W655 
Soldering Iron Heating Element 
Fits With 57009 9279-550 576Ү9 
Fits With 52610 9277-300 57070 
Fits With 5ZGV1 9275X-250 52671 
Fits With 5ZGV2 9275-200 57072 
Fits With 5ZGV3 9273X-175 57073 
Fits With 5ZGV4, 5ZGW1 9273-150 57074 
Fits With 5ZGV5, 5ZGW2 9273-100 57075 
Fits With 5ZGV6, 5ZGW3 9271-75 52626 52НС6 
Fits With 5ZGV7, 5ZGW4 9271-60 57077 
Fits With 5ZGV8 9012-40 57078 
Fits With 5269 9014-20 57079 
Ergonomic Soldering Iron 
Diamond Style Vin 60 805°F 3125E-60 5ZGW4 
Diamond Style Yin 15 930°F 3125Е-75 576М/3 
Diamond Style ¥ in 100 855°F 3138Е-100 5ZGW2 
Diamond Style ¥ in 150 1010°F 3138Е-150 5ZGW1 
Diamond Style ¥ in 175 1025°F 3138ХЕ-175 5ZGWO 
Diamond Style ED 200 1000°Е, 1010°Е 3158E-200 19YP54 
Diamond Style 31/50 mm 250 = 3158XE-250 19YP55 
Chisel Style 87/100mm 300 — 3178E-300 19ҮР56 19YP63 
Chisel Style 14/25 mm 550 = 3198E-550 19YP57 
High Capacity Plier-Style Resistance Soldering System 
Carbon Block Ya in 1800 — 105L5 5ZHC2 
High Capacity Resistance Brazing System 
Carbon Block Vo in 3000 — 10577 5ZHCO 
High Capacity Tweezer-Style Resistance Soldering System 
Copper Coated Stainless Steel Ys in 1100 — 105L7 5ZHC4 
Light Capacity Tweezer-Style Resistance Soldering System 
Copper Coated Stainless Steel 564 in 250 — 10502 5ZHC7 
Standard Capacity Probe-Style Resistance Soldering System 
Copper Coated Carbon Rod Ya in 1100 — 10509 5ZHC5 
Standard Capacity Tweezer-Style Resistance Soldering Systemi 
Copper Coated Stainless Steel іп 250 10504 57НС6 19YP62 
Ultra-High Capacity Plier-Style Resistance Soldering System 
Carbon Block Vo in 1800 — 10505 5ZHC1 
Ultra-High Capacity Tweezer-Style Resistance Soldering Systemi 5ZHAS 
Copper Coated Stainless Steel Ys in 1800 105K5 5ZHC3 
CHISEL DIAMOND SCREWDRIVER 
Tip Overall Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. 
Dia. Length (in.) For Use With Model No. Model No. Model No. Model 
Soldering Tips 
0.875 in 5.14 5ZGV0 456 5ZGW8 45D 5ZGW9 458 5ZGX0 = 
0.625 in 4.685 5ZGV1, 52GV2 44C 5ZGX1 44D 526X2 448 5ZGX3 = 
0.375 in 4.375 5ZGV3, 5ZGV4, 5ZGV5,5ZGWO, 5ZGW1, 5ZGW2 = — 43D 5ZGX5 438 5ZGX6 43C 
0.25 in 3.375 5ZGV6, 5ZGV7, 5ZGW3, 5ZGW4 42C 5ZGX7 42D 5ZGX8 428 5ZGX9 = 
0.25 in 2.25 5ZGV8, 5ZHA7 704 5ZGY0 709 5ZGY1 720 5ZGY2 = 
0.1875 in 2.25 52НА8 643 526Y3 610 5ZGY4 618 5ZGY5 = 
0.125 in 2.25 5ZGV9, 52НА9 501 5ZGY6 505 5ZGY7 507 5ZGY8 = 
1.125 in 5.87 5ZGU9 46C 5ZGW5 46D 5ZGW6 46S 526W7 — 
Mfr. 
Tip Watts Temp. (°F) Includes Model 
Soldering Kit 
Chisel 25 875°F Cases and Stand, Solder, Desoldering Braid, Fluxing Pen PSK25 
Iron Plated Copper 50 1,050°F Cases and Stand, Desoldering Braid, Flux, Solder PSK50 
Iron Plated Copper 150 1000°°F Plastic Case, Flux, Solder, Stand, Solder Sucker, Tip Tinner PSK150 
Chisel 300 1,050°F Solder, Plastic Case, Fluxes and Sal Ammoniac, Stand PSK300 
Chisel 300 1,050°F Solder, Plastic Case, Fluxes and Sal Ammoniac, Stand PSK300-PB 
Soldering Iron Maintenance Kit 
For Use With 5ZGU9, 5ZGVO0, 5ZGV1, 5ZGV2, 5ZGV3, 
5ZGV4, 5ZGV5, 5ZGV6, 5ZGV7, 52010, 5ZGW1, Bore Brushes For % In Through 1% In Heavy-Duty Irons (5 Total) CS-ABKIT 


5ZGW2, 5201/3, 5ZGW4, 5ZHAT, Soldering Iron 5ZGV8 
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Soldering Station 
32TV11 


Soldering/Desoldering Station 


32TU99 
32TV04 
Temp. Mfr. Item 
Ran ae (F) Watts Includes Model No. 
Soldering Station 
120° to 899° 70 W Cleaning Sponge, Iron Holder, Soldering Iron, Soldering Iron Tip, Tip Cleaning Wire FX888D-23BY 32TV10 
ФНАК«О 75W Connecting Cable, Control Card, Heat Resistant Pad, Iron Holder, FX951-66 — 32Т\11 
® Power Cord, Sleeve Assembly(Grip), Soldering Iron, Tip Tray 
C Cable, C Card, G B А bly, Heat R 
Е o " onnecting Cable, Control Card, Green Sleeve Assembly, Heat Resistant 4 
Soldering/ 400710840 ТАУ Pad, Iron, Holder, Power Cord, Soldering Iron, Tip Tray FM203-01 — 32TUS6 
2) Connecting Cable, 2) Connector Assembly, (2 Iron Holder, Control Card, Green Я 
140W FM203-DP — 32TU97 
Desoldering Sleeve Assembly, Heat Resistan Fad, Power ord, Tip Tray, Yel ow Sleeve Assembly 
o o 2) Iron Holder, Connecting Cable, Control Card, Green Sleeve Assembly, Т 
400° to 930 140W ( п й А FM203-HD 32TU98 
= Heat Resistant Pad, Power Cord, Soldering Iron, Tip Tray 
t ti n Soldering Iron 
S a T 5 " 240° to 540°F 67 Lock Key, Soldering Iron, Standard Tip FX601-02/P 327/29 
ework Station 
and Ips Ceramic Paper Filter, Cleaning Drill, Connecting Cable, Control Card, Desoldering 
à à 5 400° їо 840° 120 W Handpiece Filter Pipe Assembly, Handle (for Gun Configuration), Heat Resistant FM204-CP 32Т/01 
Soldering Stations- Pad, Iron Holder with 599B, Nozzle Remover, Power Cord, Tip Tray 
Digital Soldering Station Hot Air Pencil Station 
32TV10 features 5 preset — Satie 85 W (1) 2.0 mm Nozzle 851-2 32TU94 
temperatures, password Ceramic Paper Filter, Cleaning Drill, Connecting Cable, Control Card, Desoldering 
protection and a low 80 W Handpiece Filter Pipe Assembly, Handle (for Gun Configuration), Heat Resistant FM205-01 32Т/02 
i о о Pad, Iron Holder with 599B, Nozzle Remover, Power Cord, Tip Tray 
temperature alarm that 400° to 840 Ceramic Paper Filter, Cleaning Drill, Connecting Cable, Control Card, Desoldering 
i 120W Handpiece Filter Pipe Assembly, Handle (for Gun Conti guration), Heat Resistant FM204-01 32Т099 
deed 7. Pad, Iron Holder with 5998, Nozzle Remover, Power Cord, Tip Tray 
апа heips protect agains о о Ceramic Filter (1 Installed/2 Replacements), Cleaning Pin for o1.0mm (0.04in.) v 
cold solder joints ESD safe Porth ioi 930 J40W nozzle, Iron Holder, Nozzle Wrench, 61.0mm Standard Nozzle, Pre Y er ЕВ-301-03/Р 481408 
* p Е -Port Rewo! ation 
32TV11 features superior — Ld 10 р. EHE 10W Desoldering Tool, Hot Air Handpiece, Soldering Iron FM206-DSA 32Т/04 
heat transfer and thermal ОЕК ERUNT қ ; 
Hot Tweezer 400° to 750°F, 410W Desoldering Tool, Parallel Remover, Soldering Iron FM206-DTS  32TV06 
recovery, a lockout keycard, Soldering Iron 400? to 840°F | : | 
low temperature alarm, and 660° to 840° 410W Hot Air Handpiece, Parallel Remover, Soldering Iron FM206-STA 32Т/07 
p Mfr. Item Mfr. Item 
automatic shutoff after 30 Type Size Model No. Type Size Model No. 
min. Stations 32TU96 and Desoldering Tweezer Tip 0.6mm x 14mm Ti ER 32TV82 
ү For Use With Mfr. Мо. FM-2022 imm x 11.5mm 15-BC1 32Т/43 
327097 include process 0.5 mm T16-1002 32Т/85 imm x 115mm 15-BCFi — 32TV49 
contol oyu can зд) Fra Hea ENS то 
апу temperature without 6.0 mm 716-1005  32TV88 os 15mm x 17mm Т15-ВС15  321V45 
changing the tip. LED in Pointed 0.5 mm 116-1001 32Т/84 2mm x 11.5mm 15-BC2  32TV46 
handpi tells th For Use With Mfr. No. FM-2023 2mm x 19mm 15-CF2 32TV53 
апаріесе tells the opera- Conical, Micro 02 mm ТТ 32TW24 2.8mm x 17.6mm 15-6025 321V47 
tor the iron is hot. Include | :О mm ЫШ 3mm x 10mm 15-805: 32TV48 
; Flat Blade, Micro 2.0 mm TO-2  32TW26 3mm x 19.5mm 15-CF3 — 32TV54 
automatic shutoff and For Use With 950, FX-8804 4mm x 11.5mm т15-С4 — 32TV52 
sleep mode. No calibration Flat Blade 10mm A1379 32TV35 0.8mm x 9.5mm 15-008 32Т/55 
2.0 mm A1378 32Т/34 1.2mm x 10mm 115-017  32TV56 
necessary. Nozzle 1.5mm x 3mm x 19mm 15-1605 32Т/40 
Қ For Use With Mfr. No. ҒМ-2024 _ 1.5тт x 17mm Т15-1603  32TV39 
Aper d uae 06x imm Nae — 327081 Sümmksmm — Т) — 821088 
Stations—Hot Air Pencil SEE EH 2 een nny a 
н И 0.8 x 2.0mm N3-08 32TU82 Chisel 2.4mm x 10mm 15-D24 32TV59 
Station 32TU94 is perfect 1.0.x 2.2mm N3-10 32TU83 3.2mm x 5mm T15-D32 32Т/60 
i a Round 1.3mm x 2.6mm N3-13 32TU84 3.2mm x 10mm 15-DL32 . 32TV63 
for soldering and desolder. 16x 3.0mm №3-16 32TUB5 4.0mm x 7.5mm T15-D4 — 32TV61 
ing small surface-mount 2.0x 3.4mm N3-20 32TU86 40mm x 22mm n 504 served 
components, shrinking 1 2.3 x 3.8mm N3-23 32TU87 .2mm x 8mm 5-05 
А Р For Use With Mfr. No. FM-2029 5.2mm x 12mm 15-DL52 32Т/65 
tubing, heating test, and 20mm Nd-0i 321089 015mm x 13.5mm Ti5-ILS — 32TV68 
other local heating opera- Hot Air, Single Jet 4.0 mm N4-02 32TU90 0.2mm x 7.5mm 15-B 32TV41 
d А Н 6.0 тт N4-03 32TU91 0.2mm x 9.5mm Т15-І 32Т/66 
tions. Ultra-light setting For Use With FR-801, FR-802, FR-803B 0.2mm x 12.7mm 151 327067 
for air volume control. ESD Hot Air, Bent Single 1.5 x 3.0mm A1142B 32TU46 Conical 0.2mm x 14mm 15-SB02 32Т/79 
В s n" 25mm A1124B 32TU44 0.2mm x 15mm T15-BLL 32TV50 
safe. Desoldering Stations чыш ш arg: ™ A1130 321045 0.3mm x 16.5mm 15-SB03  32TV80 
or Use Wit! 7 „817 0.4mm x 14mm T15-SBS04  32TV83 
32TU99 and 32TV01 have Extra Lon 2 > 1.0 x 2.3mm А1394 32TU48 0.5mm x 10mm 15-B2 321TV42 
a self-contained, built-in 9 1.3x 2.3mm A1395 32TU49 0.8mm x 10.5mm 15-5808 32Т/81 
vacuum. 32TV01 includ 0.6 x 1.5mm A1487 321051 10.4 mm 15-1401 32TV36 
cun 3 0 Pune 0.8 x 1.8mm A1002 32TU35 Flat Blade 15.7 mm 15-1402 32TV37 
a conversion port. Rework 0.8 x 23mm Ai — 327087 212mm 15-1403 321V38 
i .0x2.0mm 3mm x 11mm 15-KU 32TV78 
Stations 32TV04, 32TV06, Round 1.0x2.5mm A1005  32TU38 Knife Blad 4.7mm x 11mm 15-KL —— 321V77 
and 32TV07 can power any 1.3 x3.0mm A006 321039 d 4.2mm x отт Т15-К — 321V75 
i i 1.6 x 3.0mm А1007 321040 4./mm x 17mm 15-KF 321V76 
Hakko FM Series handpiece. 23x 40mm A396 — 32TU50 — For Use With Mfr. No. FM-2030 
Graphic user interface is и Рай " 1.0x 1.4mm A1393 32TU47 Ше, Heavy Dut pum: 45mm T22-D45 — 321W22 
igned for easy setup and oldering Tip or Use With C11 -8801 
desig ей or pasy se up For Use With Mfr. No. FM-2027 Bent Conical "'Ü2mmx4mmxiüsmm  T18-BRO2 32Т/94 
operation. Features 3 simul- 0.8mmx3.5mmx 12mm  T15-JD08 321070 0.8mm x 14.5mm T18-D08  32TV99 
taneous powered ports, Bent Chisel 1.4mm x 6mm x 7mm T15-JD14 — 32TV71 1.2mm x 14.5mm T18-D12 . 32TWO01 
pe p qm 1.6mm x 6mm x 4.5mm Ti5-JDi6 32Т/72 1.2mm x 22.5mm T18-DL12 — 32TW05 
self-contained pump, digital 02mmxi.6mmx7.9mm  T15-J902 321074 1.6mm x 14.5mm Т18-016 — 32TW02 
airflow indicator, manual Bent Conical 0.2mm x 3.5mm x 12mm T15-J02 32TV69 Chisel 2.0mm x 22.5mm T18-DL2  32TW06 
$ И 0.2mm x 7.5mm x 9.3mm T15-JL02 321V73 2.4mm x 14.5mm T18-D24 32TW03 
or automatic profile for hot 3.2mm x 14.5mm T18-D32 — 2ТМ/04 
air, auto shutoff with slee 3.2mm x 22.5mm T18-DL32 — 32TW07 
i м р 5.2mm x 18mm Т18-53 32TW11 
unction, passcode protec- Conical 0.5mm x 14.5mm T18-B 32TV92 
tion, and security lock. Knife Blade 5.0mm x 14mm 118-К 32TW10 
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481D59 


481D58 


Mfr. Item 
Type Size Brand Model No. 
Soldering Tweezers 
For Use With Mfr. No. WMRTMS 
Мер 0.0313 in Weller 100544657994 200/21 
0.2344 in Weller ^ T0054465999N — 20UY23 
Soldering Tips 
For Use With Mfr. No. WMRPMS 483N57 
Needle 0.4 mm Weller 100544615998 200Х84 
Round 0.4 mm Weller ^ T0054460173N — 20UX82 
RT5MS Needle 0.8 mm Weller 100544619998 —20UX87 
RT6MS Needle 12mm Weller ^ 10054462099N —20UX88 
RT7MS Needle 22mm Weller 700544621994 200Х89 
For Use With Mfr. No. WP120 
Chisel 0.8 mm Weller 10054471399 200Х74 
32 mm Weller T0054471099 — 20UX71 
Long Conical 1mm Weller T0054471499 200Х75 
Round, Sloped 1.6 mm Weller 10054470899 200/Х70 
Round Sloped 1.2 mm Weller 10054471899  20UX77 
For Use With Mfr. No. WXP65 
Chisel 24mm Weller 10054485799 200Ү07 
For Use With PES51, WES51, WESD51 
Conical 0.63 in Weller ETP. 1UNG8 
; 0.015 in Weller TETS 1UNF8 
Long Conical 0.015 in Weller ETO 1UNF9 
0.63 in Weller ETH 1UNG2 
Screwdriver 0.63 in Weller ETA 1UNG7 
0.63 in Weller ETB 1UNG1 
For Use With SPAOL, WLC100 
à 0.1875 in Weller TST4 3JDN7 
зинг 0.0313 in Weller TST6 3JDN9 
For Use With WD1000M, WD2000M, WMRS, WSM1, WSM1C 
Bent Chisel 0.032 in Weller 100544605998  GKCL4 
0.052 in Weller ^ T0054460399N — 6KCL2 
0.062 in Weller ^ T0054460499N — 6KCL3 
Chisel 0.088 in Weller T0054460899N — 6KCL7 
0.032 in Weller ^ T0054460999N — 6KCL8 
0.144 in Weller T0054461199N  6KCNO 
Fine Point 0.032 in Weller 100544602994 — 6KCL1 
Gull Wing 0.048 in Weller 100544610994 — 6KCL9 
Knife 0.088 in Weller 100544607994 — 6KCL6 
Round Slope 0.048 in Weller T0054460699N — 6KCL5 
For Use With WD1002, WSP80 р 
0.38 in Weller 10054444009 — 1UNGS 
0.43 in Weller 10054443799 Т0МЕТ 
Chisel 0.43 in Weller 70054440599 — 1UNF4 
0.43 in Weller 70054440799 1UNF5 
0.73 Weller 70054443899 1UNF6 
Round 0.59 in Weller 10054443699. 1UNG6 
For Use With WTCPT 
Conical 0.0313 in Weller PTP7 3JDR6 а M BAmerican 
Narrow 0.0625 in Weller PTR7 3JDR8 e er Ар. Beau 
0.0625 in Weller РТА? 3JDP5 
0.0938 in Weller TPTB7 3JDP7 .... " 
Screwdriver 0.125 in Weller PTC7 3JDP9 Digital and Analog Soldering/ 
0.1875 in Weller PTD7 3JDR2 А А 
0.0313 in Weller PTH7 3JDR4 Desoldering Stations 
кот ESD-safe, protect display. 483N57 has standby mod 
» ESD- 
Rennen etel о MINH. Wer тюм 20058 ыша este ее кашан, 
9 = T 7 sensitive components auto shutoff, intuitive navigation, pass- 
Type Range (F) Watts Biani Modal No = 120V, 60 Hz word lockout, LCD, and lightweight 
Digital Soldering Stations "m = — — 2 DIGITAL SOLDERING STATIONS soldering pencil. 
Digital 1100° 481D58 provides accurate adjustment ANALOG SOLDERING 
150° to 850° 95W Weller WT1013N 481059 that air throughibrustiiesë turbi . ) 
200%10 850° — 70W Weller — WE1010NA 483М57 ot hot air through brushless turbine. — Professional Grade—Heating 
Analog Soldering Stations Designed with up to 5 presets that сап elements are wound around steel 
1100°F eo Ruy”  V366L3 — БІНАТ be set to run automatically. 481059 spools, creating large reservoirs of 
EUR SIUE p American vaecwg | БІНАВ features front panel power switch, heat and resulting in the ability to run 
ay setback, lockout, temperature window, longer seams, solder large joints, and a 
800° 20 Beauty _ 36053 82HA9 standby mode, auto shutoff, and LCD shorter thermal recovery time. 
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Station 
Electric Connectors 
3KMT9 39WEO9 
M BAmerican 
ШӘ Beau 
HAKO. ^7, 
Weller 
787C34 


Soldering Irons 


These electric soldering irons are 
corded and plug into a standard wall 
outlet or compatible soldering station 
for their power supply. For use in light- 
and heavy-duty soldering applications. 


Electric Soldering Irons—Operate 
on low wattages and output tempera- 
tures and are often used for soldering 
circuit boards or light electrical jobs 
requiring minimal heat. 


Electric Soldering Irons with LED 
Lights—Have LED lights that provide 
a bright and focused illumination on 
the solder joint. For use on circuit 
boards or electrical jobs that require 
minimal heat. 


12 High 
Output 


Station Connectors 
45LR56 


Electric Soldering Irons with 
Station Connectors—Allow greater 
control over set-temperature memory, 
lockout, and overall temperature. 

For use with compatible pencil-style 
soldering irons. 

High Output Electric Soldering 
Irons—Operate on high wattages 
and provide high-temperature output. 
Typical applications include copper 
wire connections, cable splicing, sheet 
metal, and copper gutters. 

Note: For soldering stations, see page 364. 

For all replacement tips and parts, call 


1-800-GRAINGER (472-4643); or go to 
Grainger.com and search for "soldering iron 


replacement tips". 


Time to 
Max. Power Operating Maximum Temperature Item 
Consumption Temp. Range Тір Туре Temperature Adjustment Brand No. 
Electric Soldering Irons, Handpiece Only 
50 — 1001/1 600 °F їо 800 °F Screwdriver 110 sec = Weller 5JH79 
50 — 100 W 1,050*F Screwdriver 5 min Fixed d 19YP65 
Less than 50 W 800 °F Screwdriver = = Weller  3KMT9 
Less than 50 W 850 °F Screwdriver = — Weller 47766 
Less than 50 W 900 °F Chise 5 min Fixed "ats 19YP64 
Electric Soldering Irons with LED Lights, Handpiece Only 
50 — 100 W 880 °F Chisel 1 min — Weller 787631 
50 — 100 W 880 °F Chise 1 min = Weller 187032 
Less than 50 W 750 °F to 752°F Conical 1 min — Weller 787030 
Electric Soldering Irons with Station Connectors, Handpiece Only 
50— 100 W  120?Fto899?F Chisel 30 sec Adjustable Hakko 32TV30 * 
50—100W 150 °F їо 850 °F  Chise — = Weller 24AC49 * 
50 — 100W _ 200?Fto850?F Сһіѕе 7 sec = Weller 39WE09 
50— 1001/7 350 °F fo 850 °F Chise — — Weller 1UNE4 
Less than 50 W 350 °F to 850 ^F — Needle = = Weller 24AC60 
High Output Electric Soldering Irons, Handpiece Only 
50 — 100W 600 °F їо 800 °F Screwdriver 110 sec = Weller 5JH78 
Greater than 100 W 900 °F Chisel — — Weller 3КМТ8 
Greater than 100 W 1,000 °F Diamond 5min Fixed id 19YP66 
Operating Time to 
Max.Power Temp. Maximum Temperature Item 
Consumption Range Tip Type Temperature Adjustment Includes Brand Мо. 
Electric Soldering Irons with LED Lights, Kit 
50 — 100 W EA др Chisel 1 min — LED Halo Ring Weller 787034 
50— 10010 804010 chisel 1min — LED Halo Ring Weller 787635 
Less than 750 °F Conical 1 min — LEDHaloRing Weller 787033 
Electric Soldering Irons with Station Connectors, Kit 
FM-2027 
Handpiece, 
392?Fto Мой И Heat Pad and ж 
50 — 100 W B42*F Included 30 sec Adjustable Sleep Cable, Hakko 32TU66 
ron Holder, 
Tip Cleaner 
" Safety Rest With 
Greater than: 1S0 PM. Quis, Мек - d ang, Weller 20UX78 * 
ip Chisel 
Connecting 
Cable, FM-2030 
Handpiece, 
Greater than 392 °F to i Handpiece * 
100 W 932 °C = 30 sec Adjustable Holder With Hakko 32TU68 
Sleep Function, 
Heat Resistant 
Pad 
- Rt Micro. 
Less than 150010 Chisel 5 sec = ет With Weller 20UX95 
Огу Сїеапег 
Heat Resistant 
Pad, iron Holder 
Lessthan 400°Fto Not i With Sponge, * 
50W  840°F Included 20566 Adjustable Micro Soldering Hakko 45LR56 
ron, Sleep 
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Connecting Cable 


T 
| 458T18 
| ' 
4 bm 
42764 / i nam 
31LW10 


31LV96 


Weller 


Soldering Guns 


Trigger selection switch delivers high or low temperature output. Built-in lamp. 
6-ft., 2-wire cord. Kits include gun with pretinned copper tip, 2 extra untinned 
copper tips, flux brush, soldering aid tool, coil of 40/60 rosin-core solder, and 
blow-molded carrying case. 47764 includes coil of low-lead solder. 


Mfr. Item 

Description Tip Watts Features Model Мо. 
Soldering Guns Е 

Soldering Gun Kit — 200  ,2-WireCord,Dua-Heat Wattage ^ pccopy 47764 


Gun, Fingertip Trigger, Twin Lights 
Dual-Heat Wattage Gun, Fingertip 
Trigger Selects High (1st Trigger 
Standard 300/200 Position) or Low Output (2nd Trigger 
Position), Twin Lights Illuminate Work 
3 Built in LEDs, 6-Second Heat, 


Soldering Gun D650  5VZZ2 


Soldering Gun Kit Chisel Style 10019 ` On-Board Wrench Storage Іп — 9400PKS 458T18 
Handle, Two Trigger Positions 

Gun Tips 

For Use With 42764, 5/772 7250W 310196 

For Use With 42764 6150 31LW10 


Ny 


2АСО8 


64908 


64912 


Weller 


Modular Soldering Irons 


Preassembled irons are a combination of the most popular modular compo- 
nents, and include handle, heater, and tip. For a customized iron, combine 
6A907 soldering handle with choice of heating element and thread-on tip. 
Handle is 3-wire grounded with 412-ft. cord and features "soft touch" acid- and 
flux-resistant grips. UL Listed (E21922). 


ч 6А916 


Тетр. Mfr. Item 
Description Watts Rating Model No. 

Preassembled Irons 

Iron with Pencil Point Tip 23 700°F SL325 2AC08 
Tron with Chisel Tip 33 800°F SL335 2AC09 
Handle Only 

Modular Soldering Iron Handle — 7500 6A907 
Ys in Thread On Heating Elements 
Heating Element 23W 700°F 5375 64908 
Heating Element 33W 800°F 12378 6A909 
Heating Element 45 W 900°F 140378 6A910 
Heating Element 50W T,000°F 37UG 6A911 
Mfr. Item 
Description Tip Type Tip Length — Tip Width Model No. 

м in Thread On Tips 

Soldering Tip Chisel 14.22 mm 5.08 mm PL133 64914 
Soldering Tip Chisel 16.76 mm 3.3 mm PL113 6A913 
Soldering Tip Chisel 16.76 mm — 10.14 mm PL350 6A916 
Soldering Tip Conical 11.43 mm 1.27 mm PL100 6A912 
Soldering Tip Screwdriver 16.76 mm 3.8 mm PL151 6A915 
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Soldering Details on page A1. 
ANON 
PM » Ш) m 
ЛУ) туу) 
1UYDS8 
400H02 БЕСА6 
19YP70 
3THF6 


KEP As" 
&Chemtronics. Kons] 


x SS] 
== I Usine 
Electronic Solder ue =” 


Electrical/ 


Wire Container Item 
_ Contents Dia. (in.) Application Size Std. Brand No. 
Solder Bar 
9 y. Gi 

23, Antimony. 87.25% ANE 0.250 x 0.250 Roofing, Sheet Metal 6.4 oz RoHS Compliant American Beauty — 36JT59 
30% Tin, 70% Lead = Used For Waste, Sheet Metal And Non Potable Water 11b ASTM B-32 Harris 5EGC3 
40% Lead, 60% Tin — Electrical, Small Connections 11b ASTM B-32, J-STD-006 Harris 5EGA6 
40% Tin, 60% Lead = Non Potable Water, Sheet Metal, Waste 11b ASTM B-32 Harris 5EGC2 
50% Lead, 50% Tin = Sheet Metal 11b ASTM B-32, J-STD-006 Harris 5EGA7 
50% Lead, 50% Tin 0.3125 Sheet Metal 0.50 Ib ASTM B-32, J-STD-006 Harris 5EGA8 
50% Lead, 50% Tin == Sheet Metal 0.32 Ib ASTM B-32, J-STD-006 Harris 5EGA9 
50% Lead, 50% Tin = Sheet Metal 0.43 Ib ASTM B-32, J-STD-006 Harris 5EGCO 
50% Lead, 50% Tin 0.4375 Sheet Metal 0.50 Ib ASTM B-32, J-STD-006 Harris 5EGC1 
50% Lead, 50% Tin 0.250 x 0.250 Roofing, Sheet Metal 8 02 RoHS Compliant American Beauty — 36JT60 
Solder Wire 

0.5% Copper, 3.0% Silver, 96.5% Tin 0.032 Lead-Free Soldering E 6 oz RoHS Compliant American Beauty — 19YP69 
0.5% Copper, 3.0% Silver, 96.5% Tin, Rosin Core 0.04 Lead Free Rework and Repair, Portable SAC 305 Alloy — 125 in — IPC J STD 004, RoHS Compliant — Chemtronics 1UYD8 
3% Copper, 97% Tin 0.093 Lead-Free Soldering 4 о2 RoHS Compliant American Beauty 19ҮР70 
3% Copper, 97% Tin, Acid Core 0.125 Appliances, Motors, Speaker Wire, Wiring 11b EU Reach, RoHS Compliant Harris 1UYK6 
3% Copper, 97% Tin, Rosin Core 0.031 Appliances, Motors, Speaker Wire, Wiring 11b ASTM B-32 Harris 1UYH9 
3% Copper, 97% Tin, Rosin Core 0.062 Appliances, Motors, Speaker Wire, Wiring 11b ASTM B-32 Harris 1UYK5 
3% Copper, 97% Tin, Rosin Core 0.1 Appliances, Motors, Speaker Wire, Wiring 11b ASTM B-32 Harris 1UYK7 
3% Copper, 97% Tin, Rosin Core 0.125 Motors, Repairs, Speaker Wires 11b ASTM B-32 | Harris 1UYK8 
4% Silver, 96% Tin 0.118 Dissimilar Metal Joints, Vibration 11b КШ EEA Harris 1UYG6 

Solders Exhibit Considerably Higher Than 
4% Silver, 96% Tin 0.125 Necessary Elongation for Sound. Dissimilar 8 oz cere е. Наггіѕ 3THF5 
Metal Joints and Vibration Applications у р 
40% Lead, 60% Tin, Rosin Core 0.031 Electrical, Small Connection 11b ASTM B-32, J-STD-006 Harris 1UYH4 
40% Lead, 60% Tin, Rosin Core 0.062 Electrical, Small Connection 11b ASTM B-32, J-STD-006 Harris 1UYH3 
40% Lead, 60% Tin, Rosin Core 0.125 Electrical, Small Connection 11b ASTM B-32, J-STD-006 Harris 1UYH6 
40% Tin, 60% Lead, Acid Core 0.062 ^ Auto Radiators, Metal Gutters, Sheet Metal, Tin Repairs 11b ASTM B-32 Harris 1UYH8 
40% Tin, 60% Lead, Rosin Core 0.062 Appliances, Motors, Speaker Wire, Wiring 11b ASTM B-32 Harris 1UYH7 
6% Silver, 94% Tin 0.118 Dissimilar Metal Joints, Vibration 11b NSF 51, RoHS Compliant Harris 1UYH1 
CEPA, CERCLA/SARA Title IIl, 
Copper, Silver, Tin 0.125 Soldering 11b CSA, EPA, EPCRA/SARA Title All-State 400H02 
11, EU Regulations, NFPA 51B 

Solder Wire & Flux Kit uw еі 

4% Silver, 96% Tin 0.125 Low Temperature Solder — ASTM B-32, J-STD-006, Harris 3THF6 * 


NSF 51, RoHS Compliant 
* Includes 1/2 oz. solder and 1/2 oz. flux. 


19YP58 


“г 5ZHFO 


32TV28 


Solder Pots AS y" SHAK. i 

American Beauty—For lead- Hakko—Analog pot 32TV27 

free soldering. Chemically stable, features analog functionality and a 

cast-iron crucibles are resistant rugged ceramic heating element. Міг. Item 
to corrosion. Cartridge heating Lead-free compatible and can — Description Watts Brand Model No. 
elements are inserted directly into ^ accommodate two pot sizes. 1 Ib, Lead-Free 320 ^ American Beauty 300 5ZHE9 
the crucible. Internal removable Digital pot 32TV28 is used for dip EA 500 American Beauty "m Б/Н 
dross skimmer increases safety апа soldering and tinning the ends of Digital Lead-Free 290 Hakko FX301B-03 32Т/28 
maintains solder purity and temper- wire leads. Features four different ешп Lead-Free 135 American Beauty МР0 18ҮР58 
ature. Use for pretinning wires, heating programs and convenient Replacement Thermostat — American Beauty 8055 5ZHF3 


connectors, and other assembly timer, which is useful where reliable . Solder Pot Heating Element, 160 W Watts, Fits 5ZHE9 


16 160W American Beauty — 9301-2X — 5ZHF1 
Solder Pot Heating Element, 300 W Watts, Fits 5ZHFO — 300 W 


American Beauty — 9300-2X 57НҒ2 


components. 110-120VAC. control of solder temperature is Solder Pot Heating Element, Fits 19YP58 — American Beauty MP-9H  49W653 
essential. Voltage Control Unit — American Beauty V3700 57НАб 
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ELECTRICAL 
Label Printers & Supplies 


Label printers create messages 
and display information on 
labels and tags to convey 
safety information and iden- 
tify equipment and supplies. 
Labels, ribbons, and ink fit 


Label Printer Information 
PRODUCT TYPE: 


Handheld label printers do not require a connection to a computer and 


can be carried to the jobsite. 


Portable label printers are larger than handheld printers and are 
designed to be set on a work surface when printing. They do not 


require a connection to a computer and can be carried to the jobsite. 


MODE OF OPERATION: 

PC Connected—These printers require a 
connection to a computer. They often use soft- 
ware that utilizes templates to print labels with 
a consistent appearance. 
Standalone—These label printers have а 


into a compatible printer. 
Accessories keep printers in 
good working order. 


keyboard or keypad for entering information. 
They don't require a connection to a computer 
to print labels. 


Desktop label and tag printers will produce a wider range of label and 
tag sizes than handheld and portable label printers and are often used 
for high-volume printing. 


Fc Label 
a BRADY. Label Material/ Roll Но! Item 
Color Finish Width Length No. 
M21 0 Handheld Label Continuous Label Roll Cartridges—Heat-Shrinkable 
ШІ DEE 
= H ite А 321П 
Printers and Supplies Whit Plate" Ир 71 SPA 
= Single color printing capability Continuous PES Cartridges with Aggressive : à = 
= Use thermal transfer print technology РЕТОНА ТУАН 
= Barcode capable Blue, Green, Orange, Red, White, fallow тт IT 2 чун 
iui ue, Green, Orange, Red, White, Yellow Vinyl/Gloss ? іп 
= Standalone connectivity | Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow Yin 218 E7626 
= 203 dpi printer head resolution ear Polyester/ п 21 ft_3PXU5 
a Min./Max. font size 6 to 40 pt. Clear Gloss in 2ff ЗВ 
a Min. Label width is 1⁄4"; Max. Label width is 34" 793EUO 793ET9 КШТ irs ee with Aggressive 
= Max. print speed of 0.39 in/sec Printer Мет ES (| n Жіп 21 ft_ 3PXW6 
= Prints up to 100 labels per day Includes Series Мо. White ЕТ Yin 21! 3PXW7 
Label Printers White Min 21ft SPXW8 
Monocolor LCD screen and ABC Чум. a ai RD ae Мініс фай Continuous Ein Fal Cartridges with Permanent ИШЕНЕ ур 
j i uick Start Guide. -Lal ite ^ in 
keypad. For use with continuous tapes M210-LAB Label Printer (M210-LAB) White Viny/Matte 11n 14 ft- 3PXXT 
and die cut labels. Has a single-hand, (1) МТ Series Nylon Cloth Patch Panel aW White Iny ate v yr in 141t ЗРХХ2 
i Wire and Cable Labels (M21-750-499), (1) Quick M210 793ET9 White 1%іп 14ft 3PXX3 
manual operation cutter. 793EU0 R Start Guide, (1)M210 Label Printer (M210) Continuous Label Roll Cartridges with Permanent 
offers general, slide, tube, vial built-in Label EHE m m AREH Adhesive—Autoclavable, Cryogenic 
j apter/Battery Charger аг Black/White Yin 16% 3PXW3 
templates for healthcare, hospital, DEN (M210-HC), (1) Li-ion Rechargeable Battery White E in 16 4YJZ7 
and laboratory applications. 79ЗЕТӨ (м210- тоно (1) M21 Series Nylon Cloth Paich очо тоз Black/White Won’ in —16ft 3PXW4 
and 793EU1 have flags, patch panel Panel and Wire and Cable Labels (M21-750-499), White Yin {6ft 4YJZ8 
: TI n: (1) Quick Start Guide, (1) Replacement Power Cord Black/White іп 16 ft 3PXW5 
terminal block, and wire wrap built in - North America, (1)M210 Label Printer (M210) White Polyester іп 21% 3PXY4 
templates. For use in data and tele- Descriptio пат White e Mene Zn 2 ENS 
communications labeling, electrical Accessories З Continuous Label Roll Cartridges with Permanent 
labeling, general identification, lean AG Adapter/Battery Charger = Er Adhesive—Autoclavable, Cryogenic, Halogen Free " Sra IPY 
А . echargeable Li-lon battery Рас nr 8 In 
and 55 labeling, warehouse marking, ~Muitifunctional Accessory—Includes a Bel ATGY7 White Polyester! Yin 21% 3PXY2 
and wire and cable applications. Loop, Built-In Flashlight, and Wrist Strap White Yin 21% ЗРХҮЗ 
P-Touch EDGE Handheld СЕ 
= 2 men 
Label Printers and Supplies Orother. | XTL Handheld Label Бн 
= Single color printing capability For industrial applications. For use | Printers and Supplies 
. Use thermal transfer with continuous labels. They feature |, Single color printing capability 
print technology QWERTY-style keyboard and LCD А 
bi. d = Use thermal transfer print technology 
= 180 dpi printer head resolution screen. 22KD90 and 30RRO07 are 
barcod bl = Barcode capable 
асове сара а » Standalone or PC connectivity 
Mode of ^ Cutter Print Printer Нет | = 300 dpi printer head resolution 
Operation Туре Includes Speed Series — No. a Min. Label width is 1⁄4" 
Printers 2 i 
standalone, Manual Carrying Case, Wrist Strap 08 ШЕГЕ БЕТІН SEE = Min./Max. 2 to 26 lines of print 
standalone anual ard Case .8 in/sec i Hd А F i 
PC 12 mm in x 8m Black on White Quick setup time with 1-touch hot keys. Large color TFT backlit, touchscreen display. 
Connected, Automatic Flexible ID Laminated TZe Tape, Wrist 1.2 in/sec РТЕ500 30RR07 | Prints durable labels including continuous length tape, laminated wire/cable wraps, 
Standalone TT Strap, Carrying Case, USB Cable heat-shrink tubes, and presized labels. Preloaded templates ensure perfect format- 
Label  Material/ Но! Roll Пет Pkg. ting. Life-like onscreen print preview shows how labels will look when applied. 
Color Finish Width — Length No. Qty. іні icati i i i 
Continuous Label Roll Cartridges Built in label applications make getting started from home screen easy. Designed with 
Thermal 93; ЕН high-impact plastic. 21НМ25 (13 fonts) has a manual cutter and includes a carrying 
Clear Film/Gloss У%аіп 26 364 ft 23M313 5 : ` қ 
- case. 21HN26 (15 fonts) has an automatic cutter plus includes a quick reference 
Clear 195 in 261%4ft 23M314 5 н К 
Clear “біп 2695 ft 23M315 5 guide and tape cartridge. Max. 
Clear Hein 26 %a ft 23М316 5 Max. Print Printer Item 
White Polyester/ tain 26 ай 23М317 5 403T28 Application Label W — Speed Series No. 
White Gloss 2¥%4 in 26 1364 ft_ 23M318 5 Label Printers 
8 low E in 20 E 23М323 3 Cable and Wire, Materials Management lin 1.25in/sec ^ XTL300 21НМ25 
ilver ба in 64 Asset Tracking, Barcode Labeling, Facilities and i i 
Silver Ts in 261048 23М320 5 MRO, Facility Safety ID, Materials Management 2п 11 тес — XTLS00 — 21HN26 
Continuous Label Roll Cartridges Roll Width 
with Permanent Adhesive Win 2in 35 in 1in 1%in 
i olyester/ әз, 13 Label Label Item Item Item Item Item 
White “Gloss in 26M ft 403T29 1 Color  Materia/Finish Roll Length | №. No. No. No. No. 
Continuous Label Roll Cartridges Continuous Label Roll Cartridges with Permanent Adhesive—Halogen Free 
with Removable Adhesive Clear 23 ft 40W064 | 40W068 — — — 
Clear kain 26 9&ft 130523 1 23ft 40W074 | 40W078 — — — 
Clear Vin 26 %aft_ 130525 1 30RRO7 White 241% ft — — 4011075 = = 
Clear %ain 26 ea ft 130526 1 Vinyl/Gloss 29 576. ft — — — 40W076 — 
Clear PET/Gloss "cin 26 aft 13527 1 Red y 23 ft 40W084 | 40W088 = 40W086 — 
White "іп 26 1% ft 130528 1 Yellow 23 ft 40W094 — 40W095 | 40W096 | 40W097 
Silver "y in 26 aft 130542 1 23ft = 40W098 — — — 
Silver Hein 26 aft 130543 1 Black 23 ft 40W120 — — — — 
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ELECTRICAL 
Label Printers & Supplies 


52HJ90 


BMP61 Handheld Label 
Printers and Supplies 


» Single color printing capability 

= Use thermal transfer print technology 

= Barcode capable 

» Standalone or PC printer connectivity 

= 300 dpi printer head resolution 

» Min./Max. font size 4 to 170 pt. 

a Min. Label width is 1⁄4"; Max. Label width is 2" 
» Max. print speed of 1.33 in/sec 

» Prints up to 750 labels per day 

» Manual cutter 


Printers offer a color LCD touchscreen and QWERTY 
keyboard input method. For use with continuous 
tapes and die cut labels. Use for asset tracking, 
cable and wire, circuit board labeling, data and 
telecommunications, electrical, general ID applica- 
tions. Built-in label templates are arrows, CLP/ 
GHS, datacomm, electrical, exit, fire safety, first 
aid, Greek, home electrical, HSID, international, 
laboratory, mandatory, miscellaneous, packaging, 
personal protective equipment, prohibition, public 
info, safety, warning, WHMIS. Printers feature auto 
shut off/power conserve, and recharge in 3 hours. 
Include (1) BMP61 or BMP61-W with WiFi, (1) Free 
Brady WorkStation Basic Design Suite Download, 
(1) Glossy White Polyester Asset and Equipment 
Tracking Labels, (1) Halogen Free Ribbon , (1) Hard 
Case, (1) Product CD, (1) USB Cord, and (1) Utility 
Strap. Continuous roll 4VT35 is halogen free. 
Labels are polyolefin material with a matte finish. 
524237 media adapter is designed to let you use 
label cartridges from other Brady labeling systems, 
including older or discontinued models, with the 
BMP61 label printer. The label roll adapter can be 
used with BMP71 label tapes on page 371. 


Item 
Description Printer Connectivity No. 
Lahel Printers 
Handheld Printer USB 52HJ91 
Handheld Printer USB, Wi-Fi 52HJ90 
Accessories 
Hardsided Printer Case 52HJ92 
Magnet Accessory 52HJ93 
Battery Cover 43XL16 
Cutter Blade 43XL17 
Carrying Strap 43XL18 
Media Adapter 52AZ37 
Ribbon Item 
Color Size (WxL) Ribbon Formulation No. 
Single Color Thermal Transfer Ribbon 
2inx 7/5 ft Wax/Resin 52HJ94 
Black 2 inx75ft Resin 52HJ95 
2inx 75 ft Resin 52HJ96 
White 2 in x75 ft Resin 52HJ97 
Blue 2 in x 75 ft Resin 52HK11 
Red 2 inx75ft Resin 52HK12 
Black 2 inx 75 ft Resin 52HK13 
2 inx75 ft Resin 52HK14 
White 2 inx 75 ft Wax/Resin 52HK15 
2 inx75ft Resin 52HK16 
> CHOOSE: Material/ Roll Roll Item 
Label Color Finish Width Length No. 
Continuous Label Rolls with Aggressive Permanent Adhesive 
36 in 500 ЗРҮКЗ 
Win  50ft  4VT34 
Tin 50 ft ЗРҮК2 
1% іп 50ft 3PYK5 
White Polyester/Gloss Е m x ft LUE 
Tin 50ft 3РҮС4 
129% їп 50ft ЗРҮЕ2 
T%ein 50ft  3PYD1 
Yin 50 ft 42Х320 
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> CHOOSE: Material/ Roll Roll Item 
Label Color Finish Width Length No. 
Black, Blue, Жіп 500 — H4312 
Green, Drange, Vinyl/Gloss Tin 50ft Н4313 
Yellow — 1?95in 50 ft H4314 
Continuous Label Rolls with Permanent Adhesive 
Metallized ; 
Gray Polyester/Matte Жіп 508 — 4VT36 
Continuous Label Rolls with Removable 
& Repositionable Adhesive 
іп 3001 — 4VT45 
White Vinyl/Semi-Gloss — Ип X 30ft 4/Т43 
Ye in 30ft — 3PYJ7 
> CHOOSE: Material/ Label Label Labels Нет 
Label Color Finish H W  perRoll No. 


Precut Label Rolls in Box with Aggressive Permanent Adhesive 


7 in T in 200 Н4318 
10 || T i 
пай reen Rea, UI 100 MOS 
12%2 іп 11%4іП 100 Н4316 
Polyester 2in Tin 100 Н4319 
Black, Green, loss n P 
White, Yellow 3in lin 50 Н4321 
Red 3in Тіп 50 12К642 
Black, Green, Red, ; i 
White, Yellow 4in lin 50  H4320 
Precut Label Rolls with Aggressive Permanent Adhesive 
36 in 1in 500 3PYF1 
іп 1in 500 3PYC6 
Yin 1%in 500 3PYE4 
Min 1%2in 250 3PYD7 
Tin Tin 250 3PYD9 
; Polyester/ 1 in 4in 100 ЗРҮЕТ 
White Gloss tin Тюп 250 3PYF3 
Tin _1%їп 250 3PYD3 
2 in 1in 100 3PYC8 
2 in in 100 3PYE6 
4in % in 50  3PYD5 
8 in 34 in 50 3PYE8 
Precut Label Rolls with Aggressive 
Permanent Adhesive—Halogen Free 
Yin 1%in 750 4VR66 
Yin Tin 750 4VR23 
Tin in 750  4VT22 
Tin 27% іп 750 ЗРҮН5 
Yin in 750 4VR04 
Жіп 2іп 100 41849 
Жіп Ain 750 4VR10 
Жіп осіп 750  4VR20 
Yin 1i4^in 750 4VR62 
Vain 12 in 750 4VR71 
Hain in 750  4VT24 
Asin 1in 750  4VR27 
White Polster Sein win 500 40886 
36 in {in 500  4VR30 
Ty in Y» in 500  3PYJ2 
Vin Фіп 500 3PYH6 
іп 1in 500  4VR36 
Yin 1Yein 500 4VR81 
1in 1in 250  4VR46 
1in 3in 100 3PYH9 
lin 1%in 250 3PYH7 
їйїп 1i2in 250 4VT08 
l9 in 4in 100 3РҮЛ 
2in Tin 100 4VR54 
2% in 1йіп 100 ЗРҮН8 
Precut Label Rolls with Permanent Adhesive 
White Polyester’ s in vein 760 ЗРҮКТ 
Gray Polyester vein iin 750 ЗРҮМЗ 
36 in 1in 500 ЗРҮК8 
Yin 1%in 250 4VR91 
Ain Фіп 500 3PYK4 
White Polyester!“ in {юп 500 3PYK6 
Yin Yin 500 3PYL3 
Yin Тіп 500 3PYL4 
Yin 1%in 500 40880 
Gray Polyester/ 5 in 1 in 500 3PYNT 
Matte Yin 1%in 500 4VR83 
Polyester! tein віп 750 3РҮ12 
Yin in 750 4ҮВ12 
ub oio X Wa 
; Maite 4 in in 
White Yin Xin 250 3LK5 
Polyester! iim тю 250 30EA79 
1in 34 in 250 4VR42 
lin 10іп 250 ЗРҮС2 
Blue, Green, Orange, Vinyl/ ; i 
Red, White, Yellow Matte 110 111 250 H4307 
1in Yin 500  4VR38 
A lin  134in 250 42X471 
White Polyester) iin din 250 4VR45 
Gloss Ті  3in 100 3PYL1 
Gray Polyester/ tin 3im 100 3PYNS 
pou om mm 
4 in in 
White lin Vin 500 41882 
Viny/ “Tin 1#їп 250 4/Т09 
Matte 1%in 1%in 250 3PYA7 
Tin 2in 100 3PYA3 
Blue, Green, Orange, їйїп din 250 Н4310 
Red, White, Yellow Yin %in 250 Н4309 
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> CHOOSE: Material/ Label Label Labels ltem 
Label Color Finish H W  perRoll No. 

White Polyester/ 1295» in З in 100 3PYK9 

Gloss 1%%іп 4in 100 3PYL5 

Gra Polyester/ 1292» in 3 in 100 3PYN6 

y Майе 12%2in 4in 100 3PYN7 

White Polyester/ in — iin 100 4VRS3 

Gray Polyester/ 2in — tin 100 3PYN2 

E m е, "T 2%in 1%2in 100 3PYA1 

ue, Green, Orange, Vinyl п n 

Red, White, Yellow. Matte 2”in tin 100 H4308 

White 2¥%in  1in 100  3PYAS 

Gray Polyester/ әу іп 1¥%4in 100 ЗРҮМА 

3582 іп 11%6іп 100 42Х458 

White 3%in din 100 3PXZ2 

Vinyl/ 4 in lin 100 4VR59 

id 4in 1/^in 100 3PXZ8 

Воо Ооа grange; 4in 1%in 100 H4311 

White бі 1%in 50 ДҮТІІ 

Precut Lahel Rolls with Permanent 

Adhesive—Autoclavable, Cryogenic 

Yin 1?95in 750 ЗРҮНЗ 

Rin %[п 500 3PYG4 

36 in {in 500 3PYF9 

Vb in Yin 500 41732 

Win Yo in 500 3PYH2 

Жіп “оіп 500 3PYG6 

Nylon/ 3A in Yin 500 41818 

White Matte Yin 1%in 250 3PYG8 

{in 36 in 500 41834 

{in Эд in 250 4VR43 

{in {in 250  4VR48 

lin 10іп 250 3РҮб2 

lin 12%2in 250 3PYH1 

Tin in 500 41885 

2%in Тіп 100 3PYH4 


Precut Lahel Rolls with Removable & Repositionable Adhesive 
zin іп 50 4VR 


Yin Yin 500 4/Т29 

Yin din 500 4VR35 

Yin 1%in 500 4VR79 

Yin Ип 750 3PYJ6 

vin in Yin 500 4VRÍ6 

White Senj. lin %п 500 40829 

Gloss ІП іп 250 ЗРҮЈЗ 

Tin Tin 250 3PYJ5 

lin 1%in 250 4/Т02 

iin 34in 250 ЗРҮЈ9 

lin 1%in 250 3PYK1 

2%in {in 100 3РҮЛ 

4in 1%in 100 3PYJ8 

Label Label Label For Wire For Labels Item 
Color ^H Ww Gauge Wire Dia. per Roll No. 


Precut Label Rolls without Adhesive—Heat-Shrinkable 
10 AWG to 500 


White “іп Win 16 AWG 0.16 into 4VT50 
White Яп Yin SAWGIO 0235: 5 дут 
White 1m tm 037511 50  3TJE2 
Yellow 1іп (іп с 10149 іп 50 ЗТЈЕЗ 
Р : in 1AWGto 0.28 into 
White lin 1%in 500 AWG  0516in 50  3TJE1 
0.375 in 
Yellow in 1%in 0 0.95 in 50  3TJE4 
While tin 3&in 18AWGto 0.023in 100 4VP77 
Yellow iin Әсіп 28AWG  to0.08in 100  4VP78 
White “Тіп іп 16 AWGto 0.046 in 100  AVP85 
Yellow tin ‘Yin 22AWG to011in 100 3TJD3 
White tin Sin 12 AWGto 0.062in 100 4VP89 
Yellow Tin Увіп 18AWG  to0.15in 100 4VP90 
White tin іп 10 AWG to 0.094 into 100 Д\РӨЗ 
Yellow tin “in 16AWG 0.215in 100 3TJD7 
White tin іп 6AWGto 0.125in 100 4VP97 
Yellow tin Жіп 12AWG 100.32іп 100 3TJD8 
White din Yin дубу 727 100 AVRO2 
Yellow tin ип  9^WG 0187 10) зт 
White zin "ein 10004610 0.075 т 50) 446 
— 13$ ur 16 AWG to 0.046 in 
White in Ye in 22 AWG to0.11in 500 30ЕС15 
White 1% in Әріп 18 AWG to 0.023 in 100 3TJD1 
Yellow 1%їп 3&in 28AWG to0.08in 100 3102 
White 1% in жа (АМО 0251110 100 дүрз 
Yellow 1%in vein TSAWGto 0.046 in 100 зт 
White 1%іп ein OOAWE 0.25 into 40) 4vpe7 
Yellow 1%in sin TEAWG tO 0.062 in 100 31/05 
White 1% in Vin OOAWG 02510 400 дүрө 
Yellow 1% in Yin TO AWG to 0.084 into 100 grupg 
White 1%іп %in А 100  4VP95 
Yelow Тип %in үрүн, 025110 {100 Дүре 
White 1%4in “in on 100 4VP99 
Yellow 1%in vin TAWG IO Oderin 100 stang 
White ева in "ein ТАМ tO 0.046 in 500 30ЕС14 
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BMP41 Handheld Label Printer and Accessories SZ BRADY. ,. 
= Single color printing capability = 300 dpi printer head resolution Designed to withstand harsh environments, has been 4 ft 
= Uses thermal transfer a Min. Label width is 1⁄4"; drop tested. Features monochrome LCD display and a manual - — 
print technology Max. Label width is 1 in cutter. For use with continuous tapes and die cut labels. eu 
= Barcode capable = Max. print speed of 1.3 in/sec QWERTY keyboard input method. Printer features a magnet zu. 
= Standalone or PC connectivity = Max. 250 labels per day accessory for hands free printing and smart cell technology. Mee 
Item 
Description Application Includes Built-In Label Templates No. 
Lahel Printer 
Asset Tracking, Cable and Wire, (1) BMP41, (1) BMP41 Indoor Outdoor Vinyl Labels (MC1- Arrows, CLP/GHS, Datacomm, Electrical, Exit, Fire Safety, First 
Handheld Component and Equipment Labeling, 1000-595-WT-BK), (1) Brady CD, (1) Free Brady WorkStation Aid, Greek, Home Electrical, HSID, International, Laboratory, 29YJ26 
Printer Data and Telecommunications, Electrical, Basic Design Suite Download, (1) Hard Case (BMP41-HC), Mandatory, Miscellaneous, Packaging, Personal Protective 
е е Facility Safety ID, General ID (1) Product CD, (1) USB Cable (M-USB-103788) Equipment, Prohibition, Public Info, Safety, Warning, WHMIS 
ccessories 
Rechargeable Battery Pack 29YJ27 
Magnet Accessory 29YJ28 
Hardsided Printer Case 29YJ29 


BMP51 Handheld Label Printers 


= Single color = Connects through 
printing capability ethernet, USB or Wi-Fi 
= Use thermal transfer = 300 dpi printer 
print technology head resolution 
= Barcode capable = Min. Label width is 1⁄4"; 
= Standalone or PC Max. Label width is 1 in 


52 BRADY. 


Used for cable and wire, component and equipment labeling, facility safety ID, 
and laboratory ID applications. Feature a large monochrome LCD graphical 
display with backlight and on-screen indicators for parts, remaining material, 
and battery. For use with continuous tapes and die cut labels. Manual cutter and 
QWERTY keyboard input method. Built-in label templates: arrows, CLP/GHS, data- 
comm, electrical, exit, fire safety, first aid, Greek, HSID, international, laboratory, 


connectivity = Max. print speed mandatory, miscellaneous, packaging, personal protective equipment, prohibition, 
of 1.3 in/sec public info, safety, warning, WHMIS. 
= Max. 250 labels per day ДІ include printer, Brady WorkStation Basic Design Suite Download, (1) Hard 
Case, and (1) USB Cable. 
Item 
Includes No. 
Label Printers 
Indoor Outdoor Vinyl Labels 21U176 
Indoor Outdoor Vinyl Labels 21U174 
Label Printer Kits 
Indoor Outdoor Vinyl Labels, Polyester High Adhesion General Identification Labels 21U178 
Indoor Outdoor Vinyl Labels, Matte White Polyester Panel Component and General Identification Labels, Repositionable Vinyl Cloth Wire 210179 
and Cable Labels, Ultra Thin Polyester Laboratory Labels, Ultra Thin Polyester Laboratory Labels with Vial Top. 
Continuous High Tensile Polypropylene Tags, Indoor Outdoor Vinyl Labels, PermaSleeve Polyolefin 20 to 10 Gauge Wire Marking Sleeves, Self-laminating Vinyl Wire and Cable Labels 21U177 
Continuous High Tensile Polypropylene Tags, Continuous Polyester Panel Component Labels, Indoor Outdoor Vinyl Labels, Self-laminating Vinyl Wire and Cable Labels 21U180 
ew i 
O Label Material/ Roll Но! Item 
5а BRADY. . Color Finish Width Length No. 
Label Roll Cartridges Continuous Label Roll Cartridges without 
Adhesive—Heat-Shrinkable А 
for BMP41 and BMP51 Black/White Vain — 7ft 131431 
Black/Yellow | үл in 70 144383 
а Black/White __Polyolefin’ vein 7! Т4АЗОТ Label Material/ Label ^ Label Labels Нет 
айе Printers Black/Yellow Matte Mein 7ft  14A392 Col БЫЛ Н m d 
inti Black/White “in TR ЧААЗЫ Precut Label Roll Cartridges with Aggressive Permanent Ad ЕНЕ T 
For thermal transfer printing. Black/Yellow Wain 7 ft  14A386 White Tin Tin NEAR 
> CHOOSE: > CHOOSE: Material/ Roll — Roll Item White Yin 2in 80 131407 
Ribbon Color Label Color Finish Width Length Мо. White Yin Tin 480 29YJ67 
Continuous Label Roll Cartridges with Aggressive Permanent Adhesive White Polyester/Gloss Yin Yin 280 12Х354 
Blac! White Polyester/Gl Yin 258 131420 White Yin Yin 180 29үЈ39 
Blac White yester/Gloss "sy, in 25% 13L421 White Bin Tin 480  29YJ54 
White Black Win 258 210194 White 34 in ШАШ 180 29YJ38 
Blac! Clear Vinyl/Gloss іп  20ft 131422 Precut Label Roll Cartridges without Adhesive 
White Clear Win 208 210189 Black/White Tin Yin 80 12X389 
Blac! White Polyester/Gloss Yin 25 13L426 Black/White Tin Hin 80 12X395 
Black, Red, White Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow inyl/Gloss Yin 25 H4303 Black/White Yi in 34 in 80 X 29YJ73 
Blac! White Polyester/Gloss “іп 258 210191 Black/White Polyolefin/Matte Vs in Tin 80 12X378 
Black, Red, White Black, Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow Ип 25ft (5835 Black/White y Yin 3i in 80 29YJ74 
Black, White Clear Yin 20 H4304 Black/White Y in 36 in 80 29YJ75 
Blac Clear їйїп 20 131416 Black/White Ms in Tin 80 12X386 
White Clear Vinyl/Gloss 1%in_ 20ft 210197 Black/White Эле in % in 80 29YJ72 
Blac! White y {in  25ft 29YJ44  Precut Label Roll Cartridges with Permanent Adhesive 
Blac Yellow Тіп 25 29YJ45 White Nylon/Matte 1% in 1% in 160 12Х379 
Blac Orange Тіп 25 29YJ55 White y 24 in {in 90 29YJ50 
White Blue Ліп  25ft 29YJ56 Light Gray Tin % in 260 210232 
Blac White Polyester/Gloss Tin —25ft 29YJ57 White 295; in 2952 in 280 210237 
White Red {in 25 29YJ58 White Polyester/Matte VATI VATI 240  21U182 
Blac Clear din 20 29YJ59 Gray Yin 1%1п 239  29YJ71 
White Green Ліп  25ft 29YJ60 White % in 2%o in 320 210213 
Red White Vinyl/Gloss Ліп 25% 29YJ66 White Polypropylene/Matte — 13764 in 1916 in 200 210186 
White Black Тіп 25 29YJ68 White {in 2in 160 210236 
White Clear tin 20 29YJ69 White {in іп 360 131430 
Black, Red, White Black, Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow 1%in 25ft  H4306 White 1in 1in 260 —29YJ42 
Continuous Lahel Roll Cartridges with Permanent Adhesive White 4in 1% in 70 13L427 
Blac White Vinyl/Matte Yin 25 21U230 White 4in {in 70 29YJ49 
Blac White Nylon/Gloss Yin 16 21U211 White біп 10 іп 40 131406 
Blac White inyl/Matte Yin 25 21U181 White Vinyl/Matt Tin Tin 180 12X364 
Blac White Nylon/Matte іп 168 21212 White ума Tin iin 180  29YJ32 
Blac White Polyester/Gloss Yin 25ft 210185 White Tin 1% in 200 12Х345 
Blaci Yellow Plastic/Gloss Yin 20 21U214 White {T in 1in 200 29Ү/33 
Blac! White Yin 25 210215 White 2% in Twin 80 12X358 
Blaci White Vinyl/Matte Min 25ft 210229 White 2% in {in 110 — 29YJ41 
Blac! White Nylon/Matte min 16 ft 210219 White 34 in Tin 340 29YJ43 
Blac! White, Yellow Plastic/Gloss Yin 25 G5837 White Y in Yin 12X344 
Blac White Vinyl/Matte їйїп 25 210234 Ргеси Label Roll Cartridges with Removable & Repositionable Adhesive 
Blac! White Nylon/Matte Tin 16% 210220 Black/White lin Yin 180 12X423 
Blac! White, Yellow Тіп 25 G5838 Black/White Tin 3i in 180 29YJ48 
Blac! Yellow Plastic/Gloss T%in 25 210233 Black/White {in {in 160 29үЈ52 
Blac! White їйїп 20ft 210235 Black/White Vinyl/Semi-Gl 17959 in Tin 100 29YJ53 
Continuous Label Roll Cartridges with Removable & Repositionable Adhesive Black/White  “ПУ//еті-і1088 - T% in Tin 120  29YJ40 
Blac! White 196 іп 16 ft 14A384 Black/White Tin Tin 160 12X373 
Blac! White Vinyl/Semi-Gloss “sin 16 13L428 Black/White win % in 220 12X375 
Blac White Әйіп 20 13L429 Black/White Yin Yin 12X396 
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13A913 


пумо Rhino 


industrial Labeling Tools 


RHINO Handheld 


Printers and Supplies 


= Single color printing 
capability 

= Use thermal transfer 
print technology 

= Barcode capable 

= Standalone 

= 180 dpi printer 
head resolution 

= Min. Label width is 1⁄4"; 
Max. Label width is 34" 

= Max. print speed 
of 2 to 8 in/sec 

= Max. 4 lines of print 


1-touch hot keys save setup 
time. QWERTY keyboard input 
method. Feature impact- 
resistant rubber bumpers for 
protection. Use for tracking, 
barcode labeling, cable and 
wire, facilities, MRO applica- 
tions and more. 


RHINO 4200 


Backlit display and manual 
cutter. Hot keys option provides 
shortcuts for creating and 
formatting wire/cable wraps, 
flags, code 39 and 128 bar 
codes, fixed length, general, 
and breaker labels. Favorites 
key gives you access to most 


frequently used labels, symbols, 


and terms. Kit adds AC adapter, 
lithium-ion battery, and case. 


RHINO 5200 


Monochrome LCD display and 
automatic cutter. Handheld 
printer includes one 34" black- 
on-white flexible nylon label 
cartridge. Kit adds lithium ion 
rechargeable battery, one %" 
black-on-white vinyl label 
cartridge, AC adapter, and 
carrying case. 


Label Formats Item 
Description Supported Built-In Label Templates No. 
Label Printer and Kit—Rhino 4200 
Label Printer Rexible, Heat- agades? and ode ELS 13A913 
А А rink Tubes, codes, Flags, General and Breaker 
Label Printer Kit Permanent Labels, Wire/Cable Wraps 22F238 
Label Printer and Kit—Rhino 5200 
Label Printer Heat-Shrink Electrical and Patch Panels, 4GPR7 
Tubes Horizontal and arca Wraps, 
; ; ^ erminal an locks, 
Label Printer Kit Ron ese Vertical and Fixed Length 4GPR8 
Applications, Wire/Cable Wraps 
Accessory 
AC Adapter 5AU10 
Roll Width 
Yin % in Yo in Y in 
Lahel Material/ Roll Item Item Item Item 
Color Finish Length No. No. No. No. 


Continuous Label Roll Cartridges without Adhesive—Heat-Shrinkable 
For Rhino 4200 & 4200 Kits, Rhino 5200 & 5200 Kits 


Black/White Polyolefin/ 5 5AU15 | 5AU16 | 5AU17 | 5AU18 
Black/Yellow усе 5ft 5AU19 — 5AU21 | 5AU22 
Black/White 5ft — 5AU20 — — 
Continuous Label Roll Cartridges with Permanent Adhesive—Halogen Free 
For Rhino 4200, Rhino 5200 Printers 
Wnite Pawester/ вт | 43n939 | — — | 6AA26 
White 18 = ТҮМКІ | TVMK2 | 1VMK3 
Black 18 — 13A914 | 13A921 — 
Yellow Viny/Gloss 18 — — 1VMK5 — 
Green 18 — — 13A917 — 
Blue 18 — — |134%90/ — 
For тап 5200 Printers 18 BE 
ite — — 
Clear Polyester —igi | = — 17187 | iTLR8 
Metallic 085 18i = — | 6AA23 | 6АА24 
Orange 18 ft — — 1VMK8 | 1VMK9 
Yellow 18ft = = = 1VMK6 
Red А 181 — — — 13A922 
Green Viny/Gloss тая — | — 13A924 
Blue 18 ft — — — 13A927 
Black 18 ft = — — 13A928 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


DYMO 
RHINO M1011 Handheld Metal 


Embossing Label Maker and Tape 

= Accepts 1⁄2" tape widths 

Embossing label maker features front scissor manual cutoff, built-in hole punch, cable-tie 
slot punch, and measuring gauge to set leading and trailing label edge length. Rugged cast 
aluminum frame. Produces 316" high characters with forward and reverse tape control. Includes 
a 0-9 and А-2 character set. Designed for indoor or outdoor applications. Includes embosser, 
character wheel, reverse-image character wheel, /2'-wide non-adhesive aluminum and 
stainless steel labels, and hard carry case. Metal label tape resists corrosion from extreme 
weather, temperature, chemical, or UV exposure. Comes in a box of 10 rolls. 


Tape Item 
Color Material Adhesive wW L No. 
Embossing Label Maker 
Black — — -- -- 6Х851 
Embosser Label Tape 
Metallic Silver Aluminum Adhesive Vin 12 ft 6X852 
Metallic Silver Aluminum Non-Adhesive Vb in 16 ft 3A549 
Metallic Silver Stainless Steel Non-Adhesive Win 21 ft 3A550 


BMP71 Portable 
Label Printers 
and Supplies 


» Single color printing capability 

= Use thermal transfer print technology 

= Barcode capable 

= Standalone or PC printer connectivity, 
includes USB cable 

» 300 dpi printer head resolution 

» Min./Max. font size 4 to 170 pt. 

= Min. Label width is М"; Max. Label width is 2" 

= Max. print speed of 117 in/sec 

» Prints up to 1,000 labels per day 

= Manual cutter 


Feature built-in label design wizards, storage for over 100,000 label files, and rechargeable 
battery. Include over 400 label options and over 500 built-in symbols. Feature automatic label 
formatting and QWERTY keyboard. For use with continuous tapes and die cut labels. 60ЕХ28 
also includes the Brady WorkStation PWID Suite; 60EX29 offers the Brady WorkStation SFID 
Suite. 52AZ37 media adapter is designed to let you use label cartridges from other Brady 
labeling systems, including older or discontinued models, with the BMP71 label printer. The 
label roll adapter can be used with BMP61 label tapes on page 368. 


5UCU7 


Item 


Display Includes Built-In Label Templates No. 
Label Printer 
Barcode Labeling, Circui 


Board ID, Facility Safety 


Application 


M71-R6000 Black Ribbon, Roll of 


Monochrome ip, General ID, Healthcare M71-31-423 White Die Cut Labels, DataComm and General — sucus 
x and Hospital, Industrial Hardcase, Media Adapter, USB Cable ? 
ID, Laboratory ID 
Label Printer Kits " -— x 

i "m leaning Card/Swab, Hard Case, 

‘hoard ID. Facil catty M71-31-423 Die Cut Labels and/ 
Color LCD ID. General ID. Healthcare or M71C-2000-580-WT Labels, DataComm and General 5UCU7 

Е à Ё M71-R6000 Black Ribbon, Product CD, ID Labels, Electrical 


and Hospital, Industrial Quick Char 
ger, TLS 2200/HANDIMARK 
ID, Laboratory ID Label Roll Adapter, USB Cable 


1) BMP71, (1) Glossy White Polyester Flags, Patch Panel, Terminal 
Color LCD Cable and Wire, Data and ИШ and оо Trang Labels Block, Wire/Cable Wraps 60EX28 
Talecommunications, ШЕКЕ (1) Hara Cas S TN) 
acility Safety ID, - A ard Case -HC), " 
Color LCD Laboratory ID (1) Media Adapter (MT1-ADAPT-BK), Pipe Marker 60Ex29 
(1) USB Cable (M-USB-103788) 
u Item > CHOOSE: Ribbon Item 
Description No. Ribbon Color Size (WxL) Formulation Мо. 
Accessories Single Color Thermal Transfer Ribbon 
Printer Cleaning Kit - Includes White 2inx150ft Несіп SUCL2 
e Each of Cleaning 5UCR3 Blue, Green, Magenta, Red, Yellow 2 іп х 150ft ^ Resin D9044 
ards and Swabs Black 2inx150ft Resin SUCT1 
Media Adapter, Pkg. of 3 52AZ37 Black 2 in x 150 ft_Wax/Resin SEAW1 
Hardsided Printer Case SUCTS Black 2inx150ft Resin 5EAW3 
Rechargeable Battery Pack SUCUO Black 2inx150ft ^ Resin ^ 5WKX6 
Quick Battery Charger SUCUA Black 2inx150ft Resin 5WKX7 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Label Printers & Supplies 
= = L^] 
BMP71 Portable Label Printer Supplies ie BRADY. 
Label Label 
> CHOOSE: Material/ Roll Roll Item CHOOSE: Material/ Label Label Labels Item CHOOSE: Material/ Label Label Labels Нет 
Label Color Finish Width Length No. Label Color Finish H W___perRoll No. Label Color Finish H W  perRoll No. 
Continuous Label Roll Cartridges with Permanent Adhesive Precut Lahel Rolls in Box with Permanent Adhesive Ап 14ain 100 БҮН76 
White Nylon/Matte {in 0 ft 5WLDO Yin Isin 200 H4322 hain 1%4in 100  5YRZ5 
y 12%: in 30 ft 5WLD1 Black, Green, 172 іп lin 100 H4323 iin Әсіп 2,500 5WLD3 
Continuous Label Roll Cartridges with Red, White, 1191 іп 118л6іп 100 Н4325 Тіп %in 1,000 5WKY4 
Removable & Repositionable Adhesive Yellow sin 170 іп 100 H4324 iin sin 1,000 5WKY6 
1in 30 ft 5WLEO : 2in din 100 H4326 1in Wain 1,000 5WKY8 
White — Vinyl/Semi-Gloss 1 2952 in 30 ft 5WLE1 Silver Polyester/Gloss_ 2in 1іп 100 SWLA2 Whit Polyolefin/ Tin іп 1,000 5WKZO 
Bin 30 ft 5WLE2 Black, Green, | | ы Matte 17/2іп i'Y&in 50 БҮТЕЗ 
Continuous Label Rolls with Aggressive Permanent Adhesive Red, White, зїї Tin 50 H4327 Tin Vein 1,000 5WKY3 
lin 50 ft БИШЕ Yellow В _ Tin Vein 1,000 5WKY5 
White 1795 in 50 ft 5WKD3 Black 4in din 50 SYRX7 Tin asin 1,000 5WKY7 
Yin 50 ft 5WKD6 White Ain Tin 50 5YRX6 {in %in 1,000 5WKYS 
Yin 50 ft 5WKNG ^ Precut Label Rolls with Aggressive Adhesive їйїп %in 1,000 SWKZ1 
Black, Blue, Polyester/Gloss Yin iWin 250 5YTD6 їйїп tin 500 14A405 
Green, А lin 2in 100 5YRUS Label 
Orange, 2 in 50 ft 65709 White — Polyester/Gloss T'viein 4in 100 5МК72 * =p CHOOSE: Material/ Label Label Labels Нет 
Red, White, Tsin 4in 100 5WKZ3 f LabelColor Finish H W  perRoll No. 
Yellow _ 2in 1%#п 100 ^ 5WKD5 Precut Label Rolls with Permanent Adhesive 
Continuous Label Rolls with Removable & Repositionable Adhesive Precut Label Rolls with Aggressive Permanent Adhesive lin Ип 500 5YTM 
White ^ Vinyl/Semi-Gloss % in 30 ft 5YTD1 іп Ye in 750 5WKC6 iin vin 5,000 5WLE4 
y 1%4 in 30 ft 5WKDO Vin Ain 790 5YRZ7 Tin 3i in 250 5YTAS 
Continuous Label Roll with Permanent Adhesive %in Tin 500 БҮТАЇ iin Жіп 2,500 5WLAB 
Gra Metallized Vin 50ft 5WKN7 White ^ Polyester/Gloss “іп %in 500 SYTE4 lin din 2500 БМА 
У —— Polyester/Matte * in 1%ain 500 5WKL7 Vinyl/Matte Tin — 1in 250  5YTA8 
Label Yin 1%in 500 5YTC3 lin 1%in 250 5ҮТ05 
CHOOSE:  Material/ Label Label Labels Item Tin Tin 250 SWKG4 lin Tin 250 5YRU1 
Label Color Finish H W per Roll No. Gray _ Polyester/Matte 1in 2in 100 SWKE2 lin Yin 500 5YTC4 
Precut Label Rolls Cartridges with Permanent Adhesive lin 2in 100 5YTCO Tin vin 5,000 5WLE5 
Йіп 12%0in 750 SWKG2 White Polyester/Glossz4in „ЭП 100 WKGS Tin Yin 250  5YTCS 
Yin 1%2in 500 5YTE3 Min 294in 100 SWKD7 Metallized 
Ип іп 500 5YTAO Twin “Yin 250 5WKN3 i Polyester/ 1%in %in 250 5WKN4 
White Nylon/Matte Жіп іп 5,000 5WLC9 Gray Polyester/Matte 12% in 3 in 100 SWKH6 Matte 
Тіп in 250 5YTAG Precut Label Rolls with Permanent Adhesive Whi Tin in 2,500 5WLC2 
Tin tin 250 БҮТАӨ | Ројуоіейп/ — “ein 1'%sin 100 SYRY6 ite Tin Тіп 2500 5WLC3 
Tin in 500 SYTGS White Matte Жип iesin 100 БҮВҮ8 Tin fin 250 5YTC6 
Precut Label Rolls Cartridges with Removable Меня Hain 14%a іп 100 5YRY7 ТАП ТЕП E BET 
& Repositionable Adhesive i etallize 945 | i Yin Zin 1, 5 
В in iim soo 52 90 ро lyester/Matie GUN CUN ec 2in 2іп 1000 5WLE3 
White Viny/Semi- ^ 34in Yin 500 5YRZ8 olyolefin/ 27% іп T'Y&in 100 5YRZO 2j in Тіп 100 5YTC1 
Gloss iin %in 250 5YRU8 Matte — 2%аіп 1% іп 100 5YRY9 Vinyl/Matte 2/2in tin 1000 SWLCO 
lin Тіп 250 5YTG8 Nylon/Matte іп — fin 500 5YRUG 7 y 3%2in sin 100 5WLE9 
Precut Label Rolls in Box with Aggressive Permanent Adhesive Polyolefin/ ‘Asin 1'%sin 100 5YRZ2 4in fin 100 5YTC2 
White ^ Polyester/Gloss 2n 1Уіп — 5,000 ЭМКІЗ А Майе “Asin 14%ain 100 5YRZ1 4in tin 1000 5WLCi 
Пе. "Oeste 51055 Tin Jin —2500 — SWLC6 White — Nylon/Matte in ‘sin 500 5YTEO qin in 100 5YTC8 
Precut Label Rolls in Box without Adhesive roa ИШ ЫП in M in 100 AMA 4in тй in 100 5YTD2 
Polyethylene/ 4: p atte ба in 1596. in 4in iin 500 5WLA6 
Gray Mate din din 100 — SWkYo | ип Уп 500 БҮВ29 Ain ^in 500 5WLC5 
Vinyl/Matte Жіп Фіп 5,000 Б\Т АТ біп ^in 50 5YTC9 


Yin Tin 250 5YRU2 Precut Tag Rolls without Adhesive 
Polyethylene/ Tin —194in 100  5WKZ6 
Matte 11%4іп ysin 1,000 5WKZ5 


* "Danger" label. T "Warning" label. $ "Tested" label. # Two part 
vial label, rectangle and 34" dia. circle. 


i3300 Desktop Label Printer and Supplies 54YN75 Pz 


= Single color printing capability Printers feature a color touchscreen 
= Use thermal transfer and a smart chip that automatically 
print technology sets up labels, eliminating calibration 
= Barcode capable steps and reducing label waste. Easy 
= PC connectivity material changeover; drop in cartridge, 
= 300 dpi printer head resolution lock it, and start typing. Feature auto- 
= Min. Label width is % in; matic label formatting. Also include a > CHOOSE: Material/ Label Label Labels Нет 
Max. label width of 4 % in USB cable, cleaning kit, and product е шаре Сот -— 2 ish H МШ  perRoll Но. 
= Max. print speed of 4 in/sec CD with user manual. For use with recu sane fors wita Aggressive 3009516 Win in 5000 210401 
= Auto cutter continuous tapes and die-cut labels. White Polyester/Gloss iin 3in 1,500 210403 
Auto shut-off 2in 3in 500 21U404 
ш Қ Precut Label Rolls with Aggressive Permanent Adhesive 
Built-In Label Item Black. Green, Red ; я 
Application Templates No. Silver. White, Yellow 1in 2in 300 68796 
Label Printer Black, Green, Red Polyester/GloSS sygn 150411 190 GB795 
Asset Tracking, Barcode Labeling, Cable and Wire, Circuit White, Yellow ` 129% іп 19min 180 68793 
Board Labeling, Component and Equipment Labeling, Data А 7 i Т 
and Telecommunications, Electrical, Facility Safety ID, Not Applicable — 54YN75 Black Gray Red Polyester/Matte 2 n. 3 m ЫШ 210408 
General ID, Hazard Communication ID, Laboratory ID White, Yellow. ` Polyester/Gloss 21342 іп 21952іп 145 68797 
Lahel Printer Kits “Whi ті і 
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Data and Black, Green Ле, rnanent ‘Adhesive т" ips 688401 
Telecommunications, Electrical, Facility Safety ID, Hazard Not Applicable 54ҮМ76 TA in 2in 1500 210456 
Communication ID, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory ID Nylon/Matte Vin %ain 1500 210448 ~ 
Barcode Labeling, Cable and Wire, Circuit Board Labeling, Data | ] 351 ] 
and Telecommunications, Electrical, Facility Safety ID, Hazard Gusto labels, 54YN77 : М in Matte an TEL E xm 2 0327 
Communication ID, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory ID. р White y Tein п 5000 210338 
» CHOOSE: Р Ribbon Item Vinyl/Matte Tin Yin 2500 210339 
4 Ribbon Color Size (WxL) Formulation No. Tin 2in 1500  21U356 
Single Color Thermal Transfer Ribbon БЕН s А Polypropylene/Matte Tin 2in 1,500 210331 
Black 4 s in х2001 Wax/Resin 6XGZ2 Silver Metallized Polyester/Gloss din 2іп 1,500 210366 
White 4Viinx200ft Несіп 6XGZ3 Polyester/Gloss iin  2in 1,500 210402 
Black 4 hs in x 200 ft Resin 6XGZ4 Tsin Vein 5000 210344 
Black 4 94s in x 200 ft Resin 21U479 : Я Tsin Тіп 2500 210346 
Black 4 is in x 200 ft Resin 210478 White Vinyl/Matte {Hin 1%in 1000 210347 
Black, Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow ^ 4 94e in x 200 ft Resin 08802 Тіп 1%in 1000 210348 
Label Material/ Roll Но! — Item »СН005Е: Label Label Labels Кет Polypropylene/Matte 2in  3in 500 210333 
Color Finish Width Length Мо. Label Color H W _ per Roll Мо. Silver Metallized Polyester/Gloss — 2 in 3in 500 21И368 
Continuous Label Rolls with Removable | Precut Label Rolls without White Vinyl/Matte 2%in 2%in 500 210351 
& Repositionable Adhesive Adhesive—Heat-Shrinkable Precut Label Rolls with Removable & Repositionable Adhesive 
White m Asin 850 210436 White lin E in 1,000 210287 іп 1 in 5000 210438 
" emi з Black, White, Yellow 2іп гіп 1,000 05860 3A in іп 5000 210439 
White (ше Яп — 85ft 210437 White Zin іп 1000 210284 йы "o Yin tin 2500 210440 
Black, White, Yellow 2in іп 1,000 65861 y sin Yin 2500 210441 
White, Yellow 2in “Yin 500 05857 {sin Yin 2500 210442 
Black, White, Yellow 2in йіп 500 65856 TAsin Yin 2500 210443 
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BBP72 and 17100 Desktop Printers and Supplies = BRADY 


a Uses thermal transfer print technology 22NA72 includes LabelMark Standard Software and 
= Barcode capable (2) print heads. Has a monochrome LCD display and 
= USB printer connectivity, include a USB cable a manual cutter. Kits also include (2) 1 In ribbon 
= Max. printed label width of 4 5/2 in takeup cores plus Brady WorkStation Product and Wire 
High-performance thermal transfer printers auto- ID Software Suite. Offer a color touchscreen and an 
matically detect label material and ribbon, then automatic cutter. Offer automatic label formatting and 
display user information on the screen. Template indoor/outdoor label durability. The peel configuration on 
and settings are automatically calculated. For use 54YN97 and 54YN99 automatically peels labels from 22NA72 
with continuous tapes and die-cut labels. the liner. Label roll cartridges have a black ribbon. 
Max. 
Printhead Max. Print Printer Item 
Printer Connectivity Resolution Application Label W Speed Series No. 
Desktop Label Printer—Multi-Color 
ШЕШ farle. ^ 300 dpi Cable and Wire “іп 5іпѕес ВВР72 22МА72 


Desktop Label Printer Kit—Single Color 
300 dpi Barcode Labeling, Cable and Wire, Circuit Board 4 2%аіп 11.8 іп/ѕес 17100 54ҮМ96 


Ethernet, Serial, USB. — 200 dpi Labeling, Component and Equipment Labeling, 4°%ain 11.8in/sec 17100 54ҮМ97 
Ч 600 арі Data and Telecommunications, Electrical, Inventory 4?V&in  5.9in/sec 17100 54ҮМ98 
600 dpi and Inspection Labeling, Laboratory ID 42/4іп  5.9in/sec — i7100 54ҮМ99 54YN96 
Item Label Material/ Label Label Labels Item Label Label Label Labels Item 
Size (WxL) Ribbon Formulation No. Color Finish H w per Roll No. Color H Ww For Wire Gauge рег Roll No. 
Single Color Thermal Transfer Ribbons—Black Precut Label Rolls with Aggressive Permanent Adhesive Precut Label Rolls without Adhesive—Heat-Shrinkable 
3 VÀ in x 984 ft Wax/Resin 2TYP7 White lAin 2%in 3,000 22MX93 White іп %s2in 10AWGto16 AWG 2,500 22МҮ70 
2 14» in x 984 Wax/Resin 2TYP8 White {Yin  294in 3,000 22MX61 White {tin  1in 20 AWG to 24 AWG 250 22MY66 
4 Js in x 984 Wax/Resin 2TYP9 White Polyester/ 1%in 2% in 1,000 22MX64 Yellow — 1in {in 250 22MY67 
2 115» in x 984 Resin 2TYR1 White — Gloss Yin 1%in 10,000 2TYT8 White  1in Yin 10AWGto20AWG 1,000  30DM31 
3 VÀ in x 984 ft Resin 2TYR2 White Yo in 2in 3,000 2TYU2 White tin еіп 1AWGto8AWG 1,000 300М51 
1 94e in x 984 ft Resin 2UPJ8 White Vo in 1in 10,000 2TYUS White fin “in 16АМС їо 22 АМС 1,000 30DP67 
4 Js in x 984 Resin 2TYR3 Gra Polyester/ Yin 1in 5.000 30DX88 White — tin сіп 20AWGto28AWG 5,000  30DP81 
1in x 984 ft Wax/Resin 22NA73 y Matte а . й Ы White tin іп 4AWGto12AWG 2,000  30DP83 
3 VÀ in x 984 ft Resin 22NA74 White YA in Yin 10,000 2TYR5 White tin Yin 16 AWGto22 AWG 5,000 300Р95 
4 Jis in x 984 ft Resin 22NA75 White TA in % in 10,000 2TYR6 White  1in “ein 10 AWG to 20 AWG 5,000 300812 
16 in x 984 f Resin 22NA76 White Yin Tin 10,000 22МХ59 White Tin Vin 5,000 300823 
1 %e in x 984 Resin 22МА77 Yellow Yain 1li^in 10,000 22МХ57 White 1%in Yin 10AWGto16 AWG 2,500 22MY71 
2% in x 984 ft Resin 22NA78 White 36 in iin 10,000 22МХ60 White 1%in “ein 8 AWG to 12 AWG —2200 22MY72 
2 % in x 984 ft Resin 22NA79 White Polyester/ ‘sin 2/оріп 10,000 2TYR7 White 1%in Win 2,500 22МҮ/3 
1 Mis in x 984 ft Resin 22NA80 White Gloss Tin 2 in 3,000 2TYR9 Yellow {¥%in Yin 4 AWGtogawg - 2900 22МҮ74 
4 Jhs in x 984 Resin 22NA81 White 1in 3 in 3,000 2TYTI White 1%in %in 1,0000 22МҮ75 
3 i in x 984 ft Resin 22NA82 Clear Tin 2in 3,000 22МХ86 White 1%in Yin 1AWGto6AWG 500  22MY76 
5 Vb in x 984 ft Resin 22NA83 Clear 1in 3 in 5,000 22MX89 White 1%in Yin 20AWGto28AWG 500 30DM06 
2 36 in x 984 ft Resin 22NA84 White Tin 2 in 3,000 2TYV5 White 1%in Vein  1AWGto8AWG 500 300М07 
3 VÀ in x 984 ft Wax/Resin 22NA85 White 1in 3 in 3,000 2TYV7 White 1%in Yin 20AWGto28AWG 500 30DP10 
3 V4 in x 984 ft Resin 22NA86 Gray Polyester’ 41 3 in 3.000 2TYW5 Red 1%in “Yin 16 AWGto22AWG 2,500 30ПР88 
4 Jis in x 984 ft Wax/Resin 22NA87 y Matte ы White 2іп “ein 2,500 2TYP1 
2 115» in x 984 ft Wax/Resin 22NA88 White 2in 3 in 1,000 2TYT3 White Zin Ип 1AWGto6AWG 2,200 2TYP2 
6 іп x 984 ft Wax/Resin 22NA89 White Polyester/ 2in 4 in 1,000 22MX58 White 2in Ysin 2,500 2TYP3 
1394s in x 984 ft Wax mesin 22NA92 Clear Gloss 2in 3in 1,000 22М/Х88 White 2іп Усіп  1AWGto8AWG 2,200  22MY40 
3 VÀ in x 984 ft ax/Resin 30DA21 White 31 in 4 in 1,000 22MX92 Yellow — 2in 352 іп 0000 AWG to 6 AWG 2,500 22МҮ41 
4 Mis in x 984 ft WauResin 30DA22 White 4in 4in 1,000 22MX63 Yellow 2in Yin 20AWGto28AWG 2,500 22МҮ42 
ys inx 982 ft Wax! Resin anna Precut Label Rolls without Adhesive Yellow 2 іп Л in 18 AWG 0 2 ANG 20 AB 
^e in X t esin ; ome. 1 1 ite in 2 in 0 
3% in x 984 ft Resin 3oDA38 White Майе "in 2'%sin 2500 300030 White 2in “іп 4AWGio12AWG 250  22MY49 
2 3 in x 984 ft Resin 30DA39 Precut ERI Rolls with Permanent Adhesive Yellow 2in %in 1AWG 0 8 AWG " 250 22MY50 
2 96 in x 984 ft Resin 30DA43 А olyester/ 445; 1944 i White 2іп Тіп 0000 AWG to 6 AW! 250 22MY51 
5 vain x 984 ft Resin З0ПАБ2 Ү/Ше Gloss 17211 Tin 590 2RGYO Yellow 2in tin 8AWGio16AWG 250 22МҮ52 
5 Ve in x 984 ft Мал Resin 30DA59 Metallized White 2іп 1%in 4AWGto12AWG 250 22MY53 
6 % in x 984 ft 30DA61 Gray Polyester) 1%in 2%in 3,000 22MY28 Yellow 2іп 1% іп 250 22MY54 
Single Color Thermal Transfer Ribbons White . Matte і | White 2in sin 4 pwetogawG —2900 __ 2ТҮРА 
2 in x 150 ft Resin 22NA90 White 12982 іп 1%4in 500 2TYUS White  2in ain 2,500 2ТҮР5 
3 A in x 984 ft Resin 22NA91 White Tain 18%ы іп 500 2TYV1 Yellow 2in “ein 10 AWG 2,500 22MY58 
4 Jis in x 984 ft Resin 30DA51 White Polyester/ 2% in 3in 250 2UPP4 Yellow 2in %in 8AWGto16AWG 2,500 22МҮ59 
Label CMS NINE NB MO EUM EE Шы їп Уп 2D AWG to шамс | m 
ini i hite 5 in in ellow in %in 0 Й 
НІЛ s Lal REND К ee | СЫП Тіп 1п 10000  22MX87 White 2in Win 4 AWGto 12 AWG 500 22МҮ62 
Clear Polyester/Gloss 3in 300 ft 22MX85 Clear Yin Yin 10,000  22MX90 Yellow 2іп іп 0000AWGto6AWG 500 22МҮ63 
White Polvester/Gloss іп 3008 22MX95 Gray Metallized % in 1 in 10,000 22МҮ27 White 2і in 4 AWG 250 22MY64 
i i T Gray Polyester/ in Yin 10,000 22MY30 Yellow | 2in іп — 4 AWG to 6 AWG 250 22МҮ65 
Continuous Label Rolls with Permanent Adhesive ! І С - i 
Gra Metallized Polyester/Matte 3in —300ft 2TYW3 Gray Matte Yi іп 1%in 10,000  22MY26 White 2 in 1% in 250 22MY68 
ү ed POP i Nylon/ Yellow 2i» “іп 16 AWG to 20 AWG —556 —22MY69 
Gray Metallized Polyester/Matte 2in 300 ft 22MY31 White y У in lin 3,000 22MZ77 * Ы 1 1 2. 
Continuous Label Rolls with Removable - Майе : І White 20 Ийт  1AWGto6AWG 500 à 30DF91 
& Repositionable Adhesive White 1982 in 14%ain 500 2UPK6 Yellow 2п Яп g AWG to12 awg —290 300604 
White Vinyl/Semi-Gloss %in 165ft 22MY10 Black Polyester/ 1952 in — 14964 in 500 2UPL2 White 2in Эіп 250 300606 
Label Material/ Label Label Labels Item White Gloss 3%sin 1%ein 500 2UPJ9 Black 2іп іп  4AWGto 8 AWG 250 30DG11 
Color Finish H W er Roll No. Black ain Vin 500 2UPK5 White 2in “ein 20AWGto24AWG 500 300014 
Precut Label Roll Cartridges with Permanent Adhesiv ШШЕ а ; Bak 21 m ИЕ _ 300628 
White puna, аг ыы in J апат, EUM Gray Polyester/ 1 in 2in 3,000  2TYV9 Yellow 20 Йіп 46 AWG to 20 awg 200 300041 
White Viny/ —1/Asin vain 10000 2TYUS | Маз Ише Zin Уп 300 — S0D643 
White Майе Пп m 10000 — 2TYUT Silver Tin 2in 2,000 22MY29 Red 2in Win 500 30DG44 
White Aen imn 10000 2TYUS White Tin 2in 500 2UPL3 Black _ 2іп Жіп 10AWGto16 AWG 500 30DG46 
Wii Nylon — rw. Black po yester/ Tin 2in 500 2UPL8 White 2іп Yin 8 AWG to 16 AWG 500 300161 
ite Мане 1/біп "%sin 5000 22М273 White "Gloss — 1in 4 in 500 2UPL9 White —2in Yin 10AWGto20AWG 500 300М30 
White an Tm 3:000 — 22MZ62 Black Tin 4 in 500 2UPN5 White 2in Эіп ВАМС їо 16 AWG 250 30DM80 
White 24 in Tin 2000 OTYUG White 1 in 3in 500 2TYV3 White 2іп esin 1AWGto 8 AWG 500 30DN50 
White Vinyl/ 334 in 12m 1500 22М764 Black Tin 3in 500 2UPP3 White —2in Yin 16 AWGto20AWG 250 30DN72 
White МЕМ ЗУП iin 4000 OTYR4 Metallized i І White 2іп ‘in 8 AWG 500 30DP39 
White ЗУ in 2in 1:000 — 22757 Gray Polyester/ 2in 3in 1,000 2TYW1 Precut Label Rolls without Adhesive—Heat- 
White hin 35 in 5000 — 22MZ67 Matte Shrinkable, Self-Extinguishing 
- Nylon я я 2 А Metallized Д 7 White іп Увіп 10 АМС 10 20 AWG 20,000 300К44 
White Ma p ^in vain 10000 22М774 Silver Polyester/ 2 іп 3in 1,000 | 30DW07 White tin Шіп 20AWGto28AWG —2:000 300Н90 
white ViN — 1im тет 5000 22М750 Рау White —Lin ei Te AWG 1622 AWG 5:000 — 30046 
ite in ^in ; i olyester; i i ite in “ein 0 Й 
=н Wie: loss эп Ain 1000 300X40 White Тюп in OAWGtoGAWG 500  30DH72 
White Му/оп/ lin 2in 3000 22MZ76 Н : T 
White Matte 2іп 3in 1000 22М775 White РӘРЕ/ дп біп 1,000 300092 White Тїп Жіп 20 awe to 28 awg 1:000 30087 
Precut Label Rolls with Aggressive Adhesive LLLA White 1%in Жп 1000 300Н99 
White % ine Tin 10,000  22MX94 Precut Label Rolls with Removable White 17 іп 36in 16 AWGto22AWG 2,500  30DJ58 
White Polyester T/— 5 in 3in 1,000 2TYV6 & fispositionable Adhesive "ET * With 34"-dia. vial top label. 
White Din 4in 1,000 22МХ91 i W oen "ain 50002200 
+ White _ Semi- | %in Ип 10,000 22МҮ07 
White (01055 {in 2in 3,000 22MY14 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Wire Marking 
EPSON 


LabelWorks 
LW-PX900 Handheld 
Label Printer 


» Single color printing capability 
= Uses thermal transfer print technology 
= Barcode capable 
» Standalone or PC printer connectivity 
» 360 dpi printer head resolution 
= Min. Label width is 4mm; 

Max. Label width is 112" 
= Max. print speed of 35 mm/sec 
Lahel Printer includes a tape cartridge, Label Editor software, USB cable, 
lithium-ion rechargeable battery, AC adapter, (2) removable magnet attachments, 
owner's manual, and industrial hard plastic case. For use with continuous tapes 
and die cut labels. Heat-shrink sleeve Continuous Labels can be cut from the 
roll automatically at the desired location. Labels are polyolefin with a matte finish. 


Item 
Application No. 
Handheld Label Printer 
Cable and Wire Marking, Patch Panels, Punch Blocks 45V282 
Roll Size Item 
(WxL) For Wire Gauge For Wire Dia. Color No. 
Continuous Lahel Roll Cartridges 
W in x 8 1a ft — 14 AWG to 22 AWG — 0.055 in to 0.15 in Black on Yellow 48GE85 
Yin x 8 14 ft 14 AWG їо 22 AWG 0.055 in to 0.15 in Black on White 48GE81 
As in x 8 ft 10 AWG to 20 AWG 0.069 in to 0.16 in Black on Green 48GE82 
Hs in x 8 ft 10 AWG to 20 AWG 0.069 in to 0.16 in Black on Blue 48GE83 
3^e in x 8 ft 8AWGto12AWG 0.13 in to 0.205 in White on Black 48GE84 
Ne in x 8 ft 8 AWG їо 12 AWG 0.13 іп їо 0.205 in Black on Red 48GE86 
As in x 8 ft 8AWGto12AWG 0.13into 0.205 in Black on Yellow 48GE87 
Ve in x 8 ft 8AWGto12AWG 0.13іп to 0.205 in Black on White 48GE88 
Vain x 8 ea ft 6 AWG to 18 AWG 0.095 іп to 0.24 in Black on White 48GE89 
Minx 8 ft 6 AWG їо 18 AWG — 0.091 in to 0.215 in Black on Yellow 48GE90 
36 inx 8 ft 4 AWG to 12 AWG 0.138 in to 0.315 in Black on White 48GE91 
Y inx8ft 2AWGto8AWG 0.228 in to 0.409 in Black on Yellow 48GE92 
Winx 8 ft 2AWGto8AWG 0.228 in to 0.409 in Black on White 48GE93 
Winx 8tt 2AWGto8AWG 0.228 іп to 0.409 in Black on Red 48GE94 
Winx 8 ft 2AWGto8AWG 0.228 in to 0.409 in White on Black 48GF02 
ie in x 8 ft OAWGto5 AWG 0.303 іп to 0.492 in Black on White 48GE95 
% in x8 ft 0000 AWG to 1 AWG 0.461 іп to 0.768 іп Black on White 48GE97 
Ainx8 ft 0000 AWG to 1 AWG 0.461 in to 0.768 іп Black on Yellow 48GE98 
- - Background ltem Pkg. 
Wire Marking Legend Color No. ау. 
= Red Wire Marker Tape Dispenser Only 
Tape Dispenser (Blank) — 2DRP8 10 
Red Wire Marker Dispenser w/Tape 
and Refills 0109 - e HU ac a " 2A233 1 
аск, Blue, Brown, Gray, Green, 
А 1 (Blank) Orange, Red, Violet, white, Yellow 4DYW9 1 
ScotchCode STD Dispenser is -Wire Marker Tape Refill 
i i 0 White (Black Тех 4YT53 1 
compact and refillable, with 1 White (в аск тах Wet 
easy cut-off for no waste. 2 White ү lack Техї AYT55 1 
i i 3 White (Black Text; 4YT56 1 
Provides fast, convenient 1 Ша үте TEE wer 
access to 10 rolls of wire 5 White (в ас Tex) 4ҮТ58 1 
і 6 White (Black Text 4YT59 1 
and cable marking tape. 7 White (Black Text 4ҮТ60 1 
Non-smear polyester with 8 White (Black Tex 4ҮТ61 — 1 
high-tack acrylic adhesive " H " Whi 8 В ac fed AT? M 
resists solvents, oil, and water “101019 White (в ack Text AYT63 10 
i i 20 to 29 White (Black Тех 4YT64 10 
to give optimum adherence to -551553 White (Black Text AYT65 10 
insulation surfaces. Operating Blank) Black Blue, Brown, Gray, Green, 4vrgg 10 
temp. range: -40°F to 250°Е  (8*"9 orange, Red, Violet, White, Yellow 


ie BRADY. 
Write-On Self-Laminating 
Wire and Cable Markers 


Convenient-sized books contain white/transparent self-lami- 
nating vinyl for use above or below ground. The transparent 
portion of the label over-wraps to provide a snug-fitting, self- 
laminating shield that resists oil, water, and solvents. 


Markers Label Label Write-On Item 
per Card Ww H Area No. 
180 0.5 in 15in 0.50 in W x 0.75 in H 3TP22 
120 0.75 in 1.75 іп 0.75 іп Wx 0.50 in H 3TP14 
60 10in 3.0 in 1.00 in W x 0.75 іп H 3TP15 ЗТР15 
30 1.0in 6.0 in 1.00 in W x 1.00 in H 3TP16 
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ЮЧ BRADY. 1MARKER/ | 4 MARKERS/ 18 MARKERS/ 
CARD CARD CARD 
Volta e 9 in" x 214 in| 4% in" x 1¥% in 2A in" x іп 
g Legend Item No. Item No. Item No. 
M k 110 Volts = 61TJ67 — 
arkers 120/208 Volts | 611.47 61TJ45 61TJ63 
120 Volts 61TJ68 61TJ52 61TJ51 
= Orange background 208 Volts 61TJ48 61TJ53 61TJ58 
» Black text 220 Volts = 61TJ60 61TJ49 
227 Volts 61TJ43 61TJ54 — 

i isi 230 Volts = = 61TJ66 
des 1. Haus 240 Volts 617240 61TJ57 61TJ41 
quickly identify voltage an 277/480 Volts | 61Т./69 61TJ55 61TJ64 
power sources. They ae бааа |Б 
easy to apply to conduit, 480 Volts | 617346 617244 611459 
busways, circuit breakers, 4160 Volts 61TJ61 = = 

: 13,200 Volts | 611,39 E = 
switches, fuse boxes, and Single Phase = 61738 = 
other electrical equipment. Three Phase — 61TJ56 61TJ42 


34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 KCJ3 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 БІ 62 63 64 65 65 4 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

24.35.38 57 36 $9 AON AZ 6S D LU MTS 58 ЭЗ 50 61 Ө} 63 тозар 

i И markers Пет 

к=з egen per Car 0. 

О BRA ү 0 36 4KCH6 
€ : i 0—8 
Wire Markers 3 36 АКСА 

: 4 36 4KCJ5 
= White background 5 25 LL 
= Black text | 7 36 АКСЫ 
Vinyl cloth markers attach quickly and d 36 m 
firmly to the wire for clear, concise 11033 33 AKCHO 
identificati Т " 34 to 66 33 4KCJ3 
identification. 0.25"W x 1.5"L. Brady 341058 33 ҚЫЗ 
Zip-Strip release card lets you easily 10010 124 25 AKCH7 
remove just the markers you need, 125 to 149 25 AKCH8 
: Еи AtoZ 26 AKCK3 
and are designed with vinyl B500 = (Minus) 36 AKCK4 
material. 25 cards per pkg. + (Plus) 36 4КСК5 
Lo] 
Wire Marker Books 
= White background 
= Black text 3TP19 
Slim, lightweight, pocket-sized Brady 
Porta-Pack books contain vinyl cloth 
labels with a large selection of legends 
available: numbers, letters, and special 
symbols. Each marker also includes a 
terminal marker. 10 pages per book. 
Markers Item 
Legend per Card No. 
0109 5 ЗТР18 
= (Minus), 7 (Slash), + (Plus), 0 to 15, A-Z 10 3TP19 
11045 10 3TP20 
- (Minus), / (Slash), + (Plus), 0 to 90, А-2 (2) AtoZ, +, -, /, 0, (4) 16 to %0. GI 11015 3TP21 
Load Center and Residential Wire Markers 5 Cards Each of 2 Legends 3TP17 


5% BRADY. 


ClipSleeve 
Wire Markers 


Nylon split-sleeve markers have chevron locking 


LLL LLL 


Пей 
ЕЛАДА най 


3TP30 


design—they snap onto the wire and won't slip or slide. TS tom 
Black on white. Min. wire size (AWG): 16, 14. Markers are idis 9 3TP30 
easy to apply with the nylon wand applicator. Numeric 1 ae 
packages contain 10 wands with 30 sleeves per wand. Kio M 3TP26 
Alpha packages contain 13 wands, 1 per letter. NtoZ 3TP27 
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Tapes Details on page A1. "a 
- = = 25 e О 
‚ Insulating Electrical Tape ЗМ sl DuPont” Kapton’ 7homas&Betts 
Tape wraps around wire and cable to prevent shorts and electrical shock. Flexible tape can be slightly stretched and applied with pressure for a 
secure bond. Most applications use general purpose electrical insulating tape, while other applications require specific properties such as abrasion 
resistance, corrosion protection, high-temperature resistance. Some tape varieties come in multiple colors for phasing and voltage identification. 
2A225 
Voltage Max. Product Item Pkg. Voltage Max. Product Item Pkg. 
Таре WxL — Thickness Color Rating Temp. Form No. Qty. Tape WxL — Thickness Color Rating Temp. Form No. Qty. 
General Purpose Vinyl Tape with Rubber Adhesive Shurtape® Series EV 57 
Cotton Tape with Rubber Adhesive 3M™ Temflex™ Series 175 7 mil Blue 600 V 176°F Ro 53XM08 1 
іп х18084 — 10.5 mil White 600 V 200°F Ro 31XL90 1 34 in x 66 7 mil Green 600 V 176°F Ro 53XM09 1 
linx180ft 10.5 mil White 600 V 200°F Ro 150776 1 7 mil Black 600 V 176°F Ro 49XZ33 1 
3inx 180 ft 10.5 mil White 600 V 200°F Ro 31XL91 1 High-Voltage 
4inx180ft 10.5 mil White 600 V 200°F Ro 31XL92 1 Rubber Tape with Rubber Adhesive ЗМ" Scotch? Series 130€ 
Rubber Tape with Rubber Adhesive 3M™ Scotch? Series 2234 3 in x 30 30 mi Black 69 kV 265°Е Ro 2A459 1 
2inx6ft 60 mil Black Not Rated 190°F Ro 4DYW8 1 1 in x 30 ft 30 mi Black 69 kV 265°F Ro 4DYW4 1 
Rubber Tape with Rubber Adhesive 3M™ Scotch® Series 2242 1 in x30 30 mi Black 69 kV 190°F Ro 2FYV9 12 
3A in x 15 ft 30 mil Black 600 V 190°F Ro 2FZN8 24 2 in x 30 ft 30 mi Black 69 kV 265°F Ro 4DYW5S 1 
1 inx 15 ft 30 mil Black 600 V 190°F Бо 2FYV7 12 Rubber Tape with Rubber Adhesive 3M™ Scotch? Series 23 
Rubber Tape with Rubber Adhesive 3M™ Temflex" Series 2155 34 in x 30 30 mi Black 69 kV 190*F Ro 4YT75 1 
1%іпх228 ЗО тії Black 600 V 175°F Ro 2DPU3 45 Tin x 30 ft 30 mi Black 69 kV 190°F Ro 4ҮТ49 1 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive 3M™ Scotch? Series 2000 1 %in x 30 30 mi Black 69 kV 190°F Ro 4YT70 1 
2 in x 150 ft 6 mi Gray 600 V 220°F Ro 3KUX3 1 2 in x 30 ft 30 mi Black 69 kV 190°F Ro 4YT76 1 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive 3M™ Scotch® Series 22 Silicone Tape with Silicone Adhesive 3M™ Scotch® Series 70 
34 in x 108 ft 10 mil Black 600 V 175°F Ro 2DPU7 48 1inx30 12 mi Gray Not Rated 355°F Ro 2A460 1 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive ЗМ" Scotch? Series 35 Ahrasion-Resistant 
7 mi White 600 V 220°F Ro 2JKR1 100 Acetate Tape with Rubber Adhesive 3M™ Series 28 
7 mi Red 600 V 220°F Ro 2JKW5 100 {in x216 ft 8 mi White Not Rated 220°F Ro 2GDH5 36 
7 mil Blue 600 V 220°F Ro 2JKV2 100 Cotton Tape with Rubber Adhesive 3M™ Temflex™ Series 1755 
7 mi Green 600 V 220°F Ro 2JKY7 100 % in x 60 13 mi Black 600 V 175°F Во 4ҮТ85 1 
Yo in x 20 ft 7 mi Yellow 600 V 220°F Ro 2FZES 100 Yinx82%ft 13 mi Black 600 V 175°F Ro 2GDF2 60 
7 mil Orange 600 V 220°F Ro 2FZC7 100 1 %іпх82%Ң 13 mi Black 600 V 175°F Ro 2JMUG 30 
7 mil Gray 600 V 220°F Ro 2FZG1 100 Epoxy Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 20 
7 mi Brown 600 V 220°F Ro 2FZD8 100 1 in x 180 ft 5 mil White 600 V 310°F Ro 20008 36 
7 mi Purple 600 V 220?F Ro 2JKW1 100 Glass Cloth Tape with Rubber Adhesive 3M™ Scotch? Series 27 
7 mi White 600 V 220°F Ro 2A228 1 Yin x 180 ft тті White 600 V 300*F Ro 40P211 1 
7 mi Red 600 V 220°F Ro 2A229 1 Ve in x 66 7 mil White 600 V 265°F Ro 2A456 1 
7 mi Blue 600 V 220°F Ro 2A230 1 Y in x 180 7 mil White 600 V 300*F Во 2GCX9 72 
тті Green 600 V 220°F Ro 2A231 1 34 in x 66 7 mil White 600 V 265°F Ro 2A457 1 
34 in x 66 ft 7 mil Yellow 600 V 220°F Ro 2A232 1 1inx180ft 5 ті White 600 V = Во 50WE39 1 
7 mil Orange 600 V 220°F Rol 34184 1 7 mil White 600 V 300*F Ro 2GDH2 36 
7 mi Gray 600 V 220?F Ro 3A185 1 Glass Cloth Tape with Silicone Adhesive 3M™ Scotch® Series 69 
7 mi Brown 600 V 220°F Ro 3A186 1 % in x 66 7 ті White 600 V 390*F Ro 2A458 1 
7 mi Purple 600 V 220°F Ro 34187 1 Glass Cloth Tape with Silicone Adhesive 3M™ Series 69 
7 mi Pink 600 V 220°F Ro 437L07 1 2 in x 108 ft 7 mil White 600 V 360*F Ro 15D095 1 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive ЗМ" Scotch? Series 66R Polyester Tape with Acrylic Adhesive 3M" Series 1318-1 
3À in x 108 ft 10 mil Black 600 V 220°F Ro 2FZG5 48 JA in x 216 1 mi Yellow Not Rated 265°F Во 150060 1 
Tin x 108 10 mil Black 600 V 220°F Ro 2DPU4 36 Vein x 216 imi Yellow Not Rated 265°F Ro 15D061 1 
Vinyl Tape e with Rubber Adhesive ЗМ" Scotch? Series Super 33+ YA in x 216 ft imi Yellow. Not Rated 265°F Ro 15D062 1 
¥% in x 20 7 mil Black 600 V 220°F Ro 2A226 — 10 Tinx 216 ft imi Yellow Not Rated 265°F Ro 15D063 1 
34 in x 44 ft 7 mil Black 600 V 220*F Ro 2FZD6 100 Polyester Tape with th Acrylic Adhe Adhesive 3M™ Series 1350F 
34 in x 52 ft 7 mil Black 600 V 220°F Ro 2FZC9 100 lA inx216ft Black Not Rated 265°F Ro 15D070 1 
% in x 76 7 mil Black 600 V 220°F Ro 2A225 1 1 2 5 mil White Not Rated 265°F Ro 15D071 1 
34 in x 108 ft 7 mil Black 600 V — Ro 1791177 1 2.5 mil Black Not Rated 265°F Ro 15D073 1 
1 in x 44 ft 7 mil Black 600 V 175°F Ro 2FYL6 100 Vb in x 216 2.5 mil White Not Rated 265°F Во 150074 1 
2inx66 7 mil Black 600 V Ro 7847/0 1 2.5 mil Yellow Not Rated 265°F Ro 15D075 1 
Vinyl Tape e with Rubber Adhesive ЗМ” Scotch? Series Super t 88 34 in x 216 ft 2.5 mil Black Not Rated 265°F Ro 15D076 1 
34 in x 66 8.5 mil Black 600 V 220°F Ro 2A227 1 1 2.5 mil White Not Rated 265°F Ro 15D077 1 
% in x 108 ft 8.5 mil Black 600 V 220°F Ro 2FZP7 48 1inx 216 ft 2.5 mil Black Not Rated 265°F Во 150079 1 
i1winx44ft 8.5 mil Black 600 V — Ro 784211 1 25mil White Not Rated 265°F Ro 150084 1 
2 in x 108 8.5 mil Black 600 V 220°F Ro 2FYW1 12 2 inx 216 ft 2.5 mil Black Not Rated 265°F Во 150082 1 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive ЗМ” Temflex” Series 165 2.5 mil White Not Rated 265°F Ro 15D083 1 
6 mil Black 600 V 194 °F Ro 61CF49 1 Polyester Tape with Rubber Adhesive 3M™ Series 54 
6 mi Blue 600 V 194 °F Ro 61CF50 1 1 in x 216 ft 1 mil Transparent — 600 V 265°F Во 2GEP7 36 
6 mi Red 600 V 194 °F Ro 61CF60 1 Varnished Cotton Cambric Tape with Adhesive 3M™ Scotch® Series 2510 
6 mil Brown 600 V 194 °F Rol 61CF51 1 34 in x 60 7 mil Yellow Not Rated 220°F Ro 2FZG3 20 
34 in x 60 ft 6 mi Gray 600 V 194 °F Ro 61CF52 1 34 in x 108 7 mil Yellow Not Rated 220°F Ro 2DPU5 48 
6 mi Orange 600 V 194 °F Ro 61CF53 1 2 in x 108 ft 7 mil Yellow Not Rated 220°F Ro 2FZH4 16 
6 mi Purple 600 V 194 °F Ro 61CF54 1 Varnished Cotton Cambric Tape with Rubber Adhesive 3M™ Scotch? Series 2520 
6 mi White 600 V 194 °F Rol 61CF55 1 34 in x 60 8 mil Yellow Not Rated 220°F Ro 2FZP3 20 
6 mi Yellow 600 V 194 °F Ro 61CF56 1 д in x 108 8 mil Yellow Not Rated 220*F Во 4YT67 1 
6 mil Green 600 V 194 *F Ro 61CF59 1 1 in x 108 ft 8 mil Yellow Not Rated 220°F Ro AYT68 1 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive ЗМ” Temflex™ Series 1700 2 in x 108 ft 8 mil Yellow Not Rate 220°F Бо 2FZH6 16 
3A in x 108 ft 7 mi Black 600 V 176 °F Ro 61СЕ58 1 Corrosion-Protection 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive 3M" Temflex” Series 175 Vinyl Tape with Rubber Adhesive 3M" Scotchrap" Series 50 
% in x 60 ft 7 mi Black 600 V 194 *F Ro 61CF57 1 1inx 100 ft 10 mi Black Not Rated 175°Е Во 2FYV1 10 
Vinyl Tape with Hubber Adhesive Grainger Approved? Series Economy 10 mil Black Not Rated 175°F Rol 2DPU8 48 
7 mi Black 600 V 175°F Ro 19N746 1 10 mi Black Not Rated 175°F Ro 4DYX2 1 
7 mi Black 600 V 175°F Ro 19N747 10 2 in x 100 ft 10 mi Black Not Rated 175°F Ro 2FZL5 24 
7 mil Blue 600 V 175°F Ro 19N748 1 10 mi Black Not Rated 175°F Ro 2FZL7 24 
7 mil Green 600 V 175°F Ro 19N749 1 3 in x 100 10 mi Black Not Rated 175°F Ro 2FZJ3 16 
34 in x 60 ft 7 mil Red 600 V 175°F Ro 19N750 1 4 inx 100 10 mi Black Not Ratei 175°F Ro 2FYY1 12 
7 mi White 600 V 175°F Ro 19N751 1 10 mi B ack Not Rate 175°F Ro 2-757 12 
7 mil Yellow 600 V 175°F Ro 19N752 1 6 in x 100 10 mi Black Not Rated 175°F Ro 2JLJ5 8 
7 mi вй 600 V 175 °F Ro 7DX34 1 Vinyl Tape with Rubber Adhesive ЗМ" Scotchrap™ Series 51 
И BIK/Blu/Grn/ ор A 20 mil Black Not Rated 175°F Во 2FZL3 24 
Tmil — Reawht/Yel 600V — 175 DA Tinx100ft от Black Not Rated 175% Ro 2FZP9 24 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive Grainger Approved® Series Premium 2 in x 100 ft 20 mi Black Not Rated 175°F Ro 2Ғ700 12 
7 mi White 600 V 220°F Ro 194737 1 20 mi Black Not Rated 175°F Ro 2FZH2 12 
7 mi Red 600 V 220°F Ro 19N738 1 4 in x 100 ft 20 mi Black Not Rate 175°F Ro 2DTF4 4 
7 mi Blue 600 V 220°F Ro 19N739 1 20 mi Black Not Rate 175°F Ro 2DTF2 4 
34 in x 66 ft 7 mi Green 600 V 220°F Ro 19N740 1 6 in x 100 ft 20 mi Black Not Rated 175°Е Во 2DTF6 4 
7 mil Yellow 600 V 220°F Ro 19N741 1 20 mi Black Not Rated 175°F Ro 2DTF8 4 
7 mi Orange 600 V 220°F Ro 19N742 1 High-Temperature 
7 mi Brown 600 V 220?F Ro 19N744 1 FEP Tape with Silicone Adhesive TapeCase Series CTAPE 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive Grainger Approved? Series Professional 1inx15ft 3.5 mil Transparent Not Rated 400°F Ro 15D549 1 
Y4 in x 20 ft 7 mi Black 600 V 220°F Ro 19N736 10 1 in x 108 ft 3.5 mil Transparent Not Rated 400*F Ro 15D651 1 
34 in x 66 ft 7 mil Black 600 V 220°F Ro 19N735 1 2 in x 15 ft 3.5 mil Transparent Мої Rate 400°F Ro 15D550 1 
8.5 mil Black 600 V 220°F Ro 19N745 1 Polyimide Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1205 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive Shrink-Kon® Series AC a in x 15 ft 3 mil Amber Not Rated 310°F Ro 150002 1 
3inx5in 6 mi Black 600 V 120°F Strips 3KH72 10 vain x 108 ft 3 mil Amber Not Rated 310°F Ro 2JMR3 36 
7 in x Sin 6 mi Black 600 V 120°F Strips 3KH73 10 ШЫ 3 mil Amber Not Rated 310°F Во 18028 1 
10 55 inx И ор А % in x 108 ft 3 mil Amber Not Rated 310°F Во 15С032 1 
Вп Smil Black ш NE Strips — SKH75 5 Binx 15 ft 3mil Amber — NotRaled 310°F Rol — 150021 71 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Tapes 
«ru Insulating Electrical Tape Conducting 
Voltage Max. Product Item Pkg. - 
Tape WxL Thickness Color Rating Temp. Form No. ау. Electrical Tape 
High-Temperature (Cont.) 5 " 
Polyimide Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1205 (с ont. ? Я i i i 
Scien ЭШ Amber Not Rated 310° Ro 2JPP5 18 Primarily used for connecting flexible | 
3 ni Amber NotRated _ 310°Ё Ro TET 1 circuits, grounding a connection, or drain- 
Ya in x 15 3 mi Amber Not Rated 310°F Во 15С025 1 i i тар 
тх 108 3m Amber Not Rated 310°F Roll 156031 —1 | 110 static charge. Also used for shielding 
Тіпх 15 f 3 mil Amber Not Rated__310°F Ro 150023 1 components and circuits from unwanted 
1 in x 108 ЕШ Amber NotRaed ЭШ Roll 202 29 | signals that come from electromagnetic 
2inx15 3 mi Amber  NotRated | 3109Ғ Ro mE 1 interference (ЕМІ) and radio frequency 
2 in x 108 3 mi Amber Not Rated 310°F Rol 156030 1 a = қ 
4inxl5ft — 3mi Amber NotRated  310°F Roll 150035 1 interference (RFI). Has a non-conductive 
4 in x 108 3mi Amber Not Rated _ 310°Е Ro 150033 ! adhesive has a stronger bond and resists 
біп x 108 3 mi Amber Not Rated 310°F Ro idati i i 
Polyimide Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1218 heat, oxidation, and discoloration. 
yeinx108ft — 3mi Amber 600 V 355°F Ro 15048 1 2GEJ6 
У in x 108 ft 3mi Amber 600 V 355°F Во 150043 1 
74 in x 108 ft 3mi Amber 600 V 355°F Rol 15047 1 Voltage Max. Product Item Pkg. 
1inx108 3 ті Amber 600 V 355°F Rol 156045 1 Tape WxL Thickness Color Rating Temp. Form No. Qty. 
Polyimide Tape with Acrylic Adhesive Dupont" Series KHN-1-966 General Purpose Foil 
12inx 12 in 1mi Yellow Not Rated 300°F Squares 156543 6 Aluminum Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1120 
3mi Yellow Not Rated 300°F Squares 150544 6 Winx 18 4 mil Silver 600 V 265°F Rol 45J541 1 
Polyimide Tape with Non-Adhesive Dupont" Series KHN M in x 18 4 mil Silver 600 V 265°F Во 45J547 1 
1^ in x 50 1 mil Amber Not Rated = Ro 15C514 1 2 in x 18 ft 4 mil Silver 600 V 265°F Ro 45J546 1 
5 mi Amber Not Rated = Rol 150515 1 3 in x 18 ft 4 mil Silver 600 V 265°F Во 45J548 1 
3 in X 100 ft 1 mil Amber Not Rated = Rol 156512 1 11 inxí8ft — 4mil Silver 600 V 265°F Ro 450542 1 
5 mi Amber Not Rated = Ro 150513 1 Aluminum Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1170 
1inx50 1 mil Amber Not Rated = Rol 156516 1 Yin x 54 3.2m Silver 600 V 265°F Ro 2JNV3 7 
5mi Amber _ Not Rated = Rol 156517 1 linx1in 32 mi Silver 600 V 265°F Squares 451660 5 
1inx100 1 mil Amber Not Rated = Ro 156510 1 Tinx 54 ft 3.2 mi Silver 600 V 265°F 0 2GEH3 9 
5 mi Amber Not Rated = Rol 156511 1 2inx54ft 32 mi Silver 600 V 265°F Rol 2GCA7 5 
9 inx 50 1 mil Amber Not Rated — Rol 156520 1 Copper Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1125 
5mi Amber ^ Not Rated = Ro 150521 1 Te in x 18 35 mi Copper 600 V 265°F Rol 45589 1 
2 inx 100 1 mil Amber Not Rated = Ro 150518 1 3i in x 18 3.5 mi Copper 600 V 265°F Ro 45J595 1 
5 mil Amber Not Rated = Rol 150519 1 1 in x 18 ft 3.5 mil Copper 600 V 265°F Во 45J592 1 
3inx50 1mil Amber ^— Not Rated — Rol 156525 1 2 inx 18 ft 35 mi Copper 600 V 265°F Ro 45J594 1 
5 mi Amber Not Rated = Rol 150526 1 3in x 18 ft 3.5 mi Copper 600 V 265°F Во 45J596 1 
3 in x 100 5 mil Amber Not Rated = Rol 156524 1 4inx18 3.5 mi Copper 600 V 265°F Ro 45J617 1 
4inx50 5mi Amber Not Rated = Ro 150530 1 біпх18 3.5 mil Copper 600 V 265°F Во 45J637 1 
4 in x 100 ft 5 mi Amber Not Rated = Rol 156528 1 Winx (et  35mi Copper 600 V 265°F Ro 45J590 1 
5 in x 50 5 mi Amber _ №ої Rated = Ro 15065343 1 23 in x 36 in 3.5 mi Copper 600 V 265°F Ro 45593 1 
6 inx 50 1mil Amber Not Rated — Ro 150537 1 Copper Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1181 
5 mi Amber _ Мої Rated = Ro 150538 1 Ya in x 18 ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Ro 156817 1 
6 in x 100 ft 1mi Amber Not Rated = Rol 150535 1 YÀ in x 54 ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Rol 2JMX9 36 
Polyimide Tape with Silicone Adhesive 3M™ Series 1093 36 in x 54 ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Rol 2JMP9 24 
Yoinx 108 ft 25ті Amber Not Rated 355°F Rol 45J534 1 Winx 18 ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Во 150816 1 
3A in x 108 ft 2.5 mil Amber Not Rated 355°F Во 45J538 1 Yin x 54 ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Ro 2JPR6 18 
1їпх 108 2.5 mi Amber Not Rated 355° Во! 45533 1 34 in x 18 ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Во 150820 1 
2 in x 108 2.5 mi Amber Not Rated 355°F Rol 45J536 1 1inx18 ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Во 156818 1 
Polyimide Tape with Silicone Adhesive 3M™ Series 5413 1inx54ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Во 2GCA5 9 
Yin x 15 2.7 mi Amber Not Rated 500°F Rol 150421 1 2inx18ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Rol 150819 1 
Vain x 108 ft 2.7 mi Amber Not Rated 500°F Ro 150427 1 3inx 18 ft 2.6 mi Copper 600 V 265°F Rol 150821 1 
%inx108ft 2.7 mi Amber _ Not Rated 500°F Ro 15541 1 Copper Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1182 
Vein x 15 2.7 mi Amber Not Rated 500°F Ro 150420 1 Winx 54 3.5 mi Copper 600 V 265°F Rol 2JPH2 18 
Фіпх1088 2.7 mi Amber Мо! Rated 500°F Ro 150426 1 3i in x 54 3.5 mi Copper 600 V 265°F Ro 2JNX3 12 
3 in x 15 2.7 mi Amber Not Rated 500°F Ro 150424 1 1inx54 ft 3.5 mi Copper 600 V 265°F Rol 2GDV8 9 
Ye inx 108 ft 2.7 mi Amber Not Rated 500°F Ro 156430 1 Copper Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1194 
Tinx 15 fi 2.7 mi Amber Not Rated 500°F Ro 156422 1 1inx108 26mi Copper 600 V 150°F Бо! 26CA3 12 
1inx108 2.7 mi Amber Not Rated 500°F Rol 150428 1 Copper Таре with Acrylic Adhesive 3M" Series 1245 
2 inx 15 2.7 mil Amber Not Rated 500°F Ro 1504228 1 34 in x 54 4mi Copper 600 V — Во 2JNW6 12 
2 in x 108 2.7 mi Amber Мо! Rated 500°F Ro 156429 1 1inx54 ft 4mi Copper 600 V = Ro 2GEJ6 9 
4inx 15 f 2.7 ті Am ber — NotRated 5009Ғ Ro 156434 1 Copper Tape with Acrylic Adhesive TapeCase Series CFL-5CA 
6 inx 15 2.7 mi mber _ М№ої Rated 500°F Ro 150435 1 Tinx 18 tt 3.5 mi Copper Not Ваїеї 3109Ғ Ro 15D566 1 
Polyimide Tape with Silicone Adhesive ЗМ" Series 5419 Ultra-Conductive Embossed Foil 
Yainx 108 ft 2.7 mi Gold Not Rated 500°F Rol 156442 1 Aluminum Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 1267 
Vein x 15 2.7 mi Gold Not Rated 500°F Ro 150436 1 lo inx18 5 ті Silver 600 V 265°F Rol 453715 1 
Yoinx 108 ft 27ті Gold Not Rated 500°F Ro 150441 1 Tinx 18 ft 5 mi Silver 600 V 265°F Ro 455718 1 
34 in x 108 ft 2.7 mil Gold Not Rated 500°F Во 156445 1 2 inx 18 ft 5 mi Silver 600 V 265°F Ro 45720 1 
1inx 15 fi 2.7 mi Gold Not Rated 500°F Rol 156438 1 3inx18ft 5 mil Silver 600 V 265°F Ro 455722 1 
1 in x 108 2.7 mi Gold Not Rated 500°F Ro 15044343 1 Tin-Plated Copper Tape with Acrylic Adhesive ЗМ" Series 1345 
2 in x 108 2.7 mi Gold Not Rated 500*F Во 150444 1 Yin x 54 4 mil ilver 600 V 265°F Во 2JMY3 36 
Polyimide Tape with Silicone Adhesive 3M™ Series 92 l5 inx18 4 ті Silver 600 V 265°F Во 45J763 1 
1 in x 108 1 mil Amber Not Rated 355°F Rol 2DVD4 9 Yin x 54 4 mil Silver 600 V 265°F Во 2JPR4 18 
PTFE Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series 63 34 in x 54 4 mil Silver 600 V 265°F Во 2JNX1 12 
34 in x 108 ft 2 mil Transparent — 600 V 305°F Rol 2JNV5 12 Tin x 18 ft 4 mi Silver 600 V 265°F Rol 45J766 1 
PTFE Tape with Silicone Adhesive ЗМ” Series 60 2inx18ft 4 mi Silver 600 V 265°F Во 45J768 i 
Y in x 108 ft 4 mil Transparent — 600 V 355°F Во 2ЈРР9 18 4in x 18 ft 4 mi Silver 600 V 265°F Rol 45J790 1 
1inx108 4 mil Transparent 600 V 355°F Rol 2GEH6 9 Non-Conductive Adhesive Foil 
PTFE Tape with Silicane Adhesive 3M" Series 61 Copper Tape with Acrylic Adhesive 3M" Series 1194 
У in x 108 ft mil Transparent — 600 V 355°F Rol 2JPP3 18 YA in x 18 ft 2.6 mil Copper 600 V 150°F Во 156828 1 
PTFE Tape with Silicone Adhesive 3M™ Series 62 Vo in x 18 ft 2.6 mil Copper 600 V 150°F Rol 150827 1 
Ye in x 108 ft 4 mil Transparent Not Rated 355°F Rol 2JPT1 18 ¥ in x 18 ft 2.6 mil Copper 600 V 150°F Во 156831 1 
Tin x 108 4mil Тгапѕрагепі Not Rated 355°F Ro 2DVE9 9 1inx 18 ft 2.6 mil Copper 600 V 150°F Ro 156829 1 
Moisture-Resistant 2inx18ft 2.6 mil Copper 600 V 150°F Ro 150830 1 
Electrical Putty Tape with Mastic Adhesive 3M™ Scotchtil™ 3inx18ft 2.6 mil Copper 600 V 150°Е Во 156832 1 
1 Фіпх5 125 mi Blac 600 V 175°F Rol 2FYV8 12 Copper Tape with Acrylic Adhesive TapeCase Series CFL-5A 
Rubber Tape with Mastic Adhesive 3M™ Scotch? Series 2228 2inx18 3.5 mil Copper —NotRated 3109Ғ Ro 15D561 1 
1inx10f 65 mil Black 1,000 V 190°F Во 4YT87 1 EMI Absorbing 
2inx 10 65 mil Blac 1,000 V 175°F Ro 2DTPi 10 Polymer Resin Tape with Acrylic Adhesive 3M™ Series AB5010 
Rubber Tape with Mastic Adhesive 3M™ Scotch? Series 2229 | 2Ysinxi2ft  39mil Gray _ NotRated 185° Rol 45K293 1 
2%inx3%in 125 mi Blac 1,000 V 175°F Strips 2DPT9 40 
3 іпх3 іп 125 ті Black 1,000 V 175°F Squares  2DPU1 40 
3%inx6 Yin 125 mi Black 1.000 V 175°F Strips — 2DPU2 40 
3% inx10ft 125 mil Blac! 1,000 V 175°F Ro 2JLH6 8 
Vinyl Tape with Mastic Adhesive 3M" Scotch? Series 06149 
2%inx2%in 45 mil Black 600 V 175°F Squares — 2JLL3 250 
Vinyl Tape with Mastic Adhesive 3M" Scotch? Series 2200 
3%inx4 Yin 125mi Blac! 600 V 175°F Strips 57МН0 10 
Vinyl Tape with Mastic Adhesive 3M" Scotch? Series 2229 
{in x 10 ft 125 mil Black 1,000 V 175°F Rol 4YT86 1 
Vinyl Tape with Rubber Adhesive 3M™ Scotch? Series 2200 
4%inx6 іп 125 mil Blac! 600 V 175°F Strips 4YT78 1 
Arc Proofing 
Intumescent Elastomer Tape with Adhesive 3M" Scotch? Series 77 
115 inx20ft 30 mil Black 600 V 80°F Во 1GAM 1 
30 mil Gry/Wht 600 V 80°F Rol 5ZNH1 1 
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kits include different sizes or colors of tubing or No; of 0 Шише Shrink " ae T Bitin Hom 
А А ; ieces rinking Ratio ncludes olor ran 0. 
multiple tubes in the same size. Multiple Sizes, PVC TU 
No. of 1.0. Before Shrink Item Vio in, Va in раа 
Pieces Shrinking Ratio L Includes Color — Brand Мо. win, 9e 21 Assorted 251, “in x 25 ft, 26 Black — Insultab 4WNJ2 
Heat Shrink Tubing Assortment Kits ? in, 34 in in x 25 ft, 36 in x 25 ft, 
Multiple Sizes, Cross-Linked юне) Vin, (82) Yin, 4) СП Mini-Spool Pull-Pak 
in, vo In 4 In, 16 IN, ink- Н E | ; 35) Жіп, (35) Ув in, (35 
74 МУ, 21 біп 1in,(4)%in, (6) %in, (8) Blak Shrink- дүр 175 sin% 21 біп ^ Д (35) Ж In Ша І Black пиа 4WNJS 
3A in, іп 36 in, Plastic Storage Case Ж , in in 
Multiple Sizes, Polyolefin ; Single Size, Polyolefin Blac 
1 іп, 3A fi A " Ü 
8 ЕДІ 2:1 6 in 8 ЕНЕ: (2 ru Blac! Panduit 3YWR4 (2) Black, (2) Blue, (2) Blue, Clear, 
Tin, % i Р Э йі É 14 36 in 2: біп Clear, (2) Green, (2) Red, — Green, 3M . 4NU38 
42 іп, 341 34 біп 1 Black, Red ЗМ 4KNE8 (2) White, (2) Yellow Red, White 
‚ %\п Vb in, 6 fin , 1 , 
lin еп 12) % in Red, (24) % in Yellow 
86 Vain ві, 21 біп ЕЛА Black, Black, Red, veac ЗВ (4) Black, (4) Blue, (4) — Blue, Clear, 
3A in, іп White, (6) 72 in Black 28 Ys in 2:1 біп Clear, (4) Green, (4) Red, — Green, 3M  4NU35 
Tin, ain, (14) У in, (20) % in, (4) White, (4) Yellow Red, White, 
102 "Ain віп, 21 біп (28) V in, (30) віп, Blac 3M 4Ми24 Yellow 
3^ in, % in (4) 1 in, (6) % in No. of Shrink Item 
(21) % in (3 ea color), Blac Pieces Use With Wire Size Ratio L Includes Color Brand No. 
V^ in, VA in (21) Yi іп (3 ea color), give Clear Cold Shrink Tubing Assortment Kits 
126 ^i "э in 24 6i (35) % in (5 ea color), Green. Panduit 3YWT4 Single Size, EPDM Rubber 
ала ^ M — (35) 32 in (5 ea color), med White 40 0.25into0.88in 21 Qin (40) Tubes Black 3M  2DPT5 
ЕНЕ (7) Bin (1 ea color), 80401 40 0.25into0.88in 217 10in with Plastic Black 3M 2DPP9 
(7) % in (1 ea color) 40 0.25 in to 1.62 in 2:] 9 in Cores Black 3M 2DPT7 
Wall Wall 
3M R h LD. Thickness ae ТҮ? Thickness " ы 
r Before 1.0. After After item Pkg efore 1.D. After er em 9. 
aerem 4NU14 Shrinking Shrinking Shrinking 1 Brand No. Qty. Shrinking Shrinking Shrinking L Brand No. Qty. 
4.5 in 15in 0Л17і 4 3М 2GEY4 20 0.45 in 0.111in 0.05in 4 3M 2GEY5 75 
, ThomaséBetts 6 in 18іп Q009in 4 3M 2GEY7 20 ` O.1Tin 0.05іп біп 3M 401340 100 
3:1 Shrink Ratio, Polyolefin with Adhesive General Purpose Adhesive-Lined Heat Shrink Tubing 
Adhesive- 0.04in 0.04in 4 3M 2GDC8 25 2.5:1 Shrink Ratio, Modified Polyvinylidene 
0.13in 0.04іп 0.04in 4 3M 2GEG3 25 Fluoride with Adhesive 
Lined Heat 0.04in 0.04п 4 3M 2JNG1 250 0.38in 0.14іп 0.05in 4 3M 26CJ5 125 
0.06in 0.02in біп 3M 30N551 10 2.5:1 Shrink Ratio, Polyolefin with Adhesive 
h = k T bi 0.19 in 0.06in 0.04in 4 3M 2JMR7 12 0.02in 0.02in 4 3M 4NKZ1 25 
Shrink Tu ing 0.06in O04in 4 3M — 2JNK9 250 © 013in ~0.02in 004in 4t 3M 2JNJÍ 250 
0.06in 0.04in 4 3M 4KND7 12 0.02in 2O0.04in біп 3M 40L353 100 
» Black Color 0.08in 0.02І! біп 3M 30М547 10 0.19 in -006іп 004п 4ft 3M —— 2JNF4 250 
0.25 in 0.08in 0.02in 4 3M 4КМ08 12 i 0.06in 0.04in біп 3M 40L355 100 
Wall А 0.08 in 0.04in 4 3M 2GEK4 200 0.08in 0.03in 4ft 3M 4NKZ3 12 
I.D. Thickness 0.08in 0.04in 4 3M 2JRP2 12 0.25in 0.08іп 0.05in  4ft 3M 2GEN1 200 
Before 1.0. After After Item Pkg. 0.12in 0.03in бі 3M 30М554 10 0.08in Q.05in біп 3M 401352 100 
Shrinking Shrinking Shrinking Ы Brand М. Qty. ^ 038in 0.12in 0.06іп 4 3M 2GCJ1 125 бз 014in 003i 4ft 3M — 4NKZ4 12 
Split-Resistant & Adhesive-Lined Heat Shrink Tubing 012іп QO006in 4 3M 4KND9 12 S9" “014іп 005п біп 3M 401357 100 
3:1 Shrink Ratio, Cross-Linked Polyolefin 0.16in 0.03in біп 3M 30N545 10 0.5 in 0.2im  0.04in 4й 3M 4МК75 12 
0.8 іп 02in 0/11іп  4ft 3M 4NU14 5 05in  0.16in 0.07in АН 3M 2GER5 75 075i 031in 0.04in 41 3M 4NKZ6 5 
1.5 in 05in O.17in Qin 3M 4NU21 3 0.16in 0.07і 4 3М 4KNE1 12 4/9" 0.31 0.07in 4ft 3M 2JMK5 45 
3:1 Shrink Ratio, Cross-Linked Polyolefin with Adhesive iin  024in 0111 4 Raychem 23РЕ55 1 04in 0.04in 4ft 3M 4NKZ7 5 
0.07 in 0417іп 121п 3M 2GCN2 50 0.25in 0.04іп біп 3М 30N552 10 tin 0.4in  0.08in 4ft 3M 2JRK9 24 
0.07 in 0.17in 4й 3M 2GEX7 20 0.75in 025іп 0.09іп 4ft 3M 2JML2 45 04in 0.08іп біп 3M 401354 100 
әп 007 017 Yin 3M 2JNY2 50 025in 0.09in 4 3M ДКМЕ2 5 3:1 Shrink Ratio, Polyolefin with Adhesive 
0.07in QO7in 9іп 3M 2JPA4 10 0.32in 0.04іп біп ЗМ 30N549 10 0.4 in біп 0.09in 4ft 3M 2JPF2 20 
0.07in 017п 12in ЗМ 2JPES 10 lin  032in Qin 4ft 3M — 2JRD1 24 08in 022in Qin 4f 3M — 2JPF6 20 
0.07in QO7in 41 ЭМ 48017 5 032in Oilin  4ft 3M 4КМЕЗ 5 {iin 037 Ofin 4ft 3M 2JPF8 20 
035in D.12in 0.07in біп Shrink-Kon 3KH62 25 їзїї  032in 016іп 4 Raychem 23РЕ59 1 13іп 043іі Olin 4ft 3M 2JPG3 20 
: 0.12in 0.07 in  4ft Shrink-Kon 3KH63 5 19ip 04711 018і! 48 Raychem 23PE63 1 15in  05in Otin  4ft 3M 2JPG5 20 
0.15in 0021 бі X 3M  30N571 3 3" “047іп 0.18in 9in Raychem 23РЕ64 40 017іп Q6in Qi 4 3M — 2JPK4 20 
~ .Q15in 0.09іп біп 3M — 2DVF4 100 0.51іп 0.04іп біп 3M 300548 3 2in  075in Otin 4 3M 21РЕЗ 15 
04in 015іп 0.09in біп 3M 2GER4 25 15in  051in 0Ліп 4 3M 2JRR7 24 3in {in 0.12in_ 4 3M 2JPK8 15 
0Л5іп 0.09п 4 3M — 2JPH4 20 0.51іп Otin 4 3M 4KNE4 5 43in  15in 015іі 4 3M  — 2JPY6 10 
.  045in 0.09in 41 3M ^ 4NUÍ3 5 22i, —0-63in O.17in 4 Raychem 23PE66 1 Flame Retardant & Adhesive-Lined Heat Shrink Tubing 
0.51in 016іп 0.09іп біп Shrink-Kon 3KH64 25 0.63in 0.17in Qin Raychem 23PE67 30 3:1 Shrink Ratio, Cross-Linked Polyolefin with Adhesive 
02in  0.02in біп 3M 30М573 3 4:1 Shrink Ratio, Polyolefin with Adhesive 04i 015in 0.06in 4 DEAL 29UJ83_ 5 
02i  QOfin біп 3M —— 2DVF6 100 0.35іп 0.08i 0.03in 4 3M X 2GCH4 125 ^" ^Q15in 0.06іп біл IDEAL  29UJ84 10 
02in  0.in  9in 3M 2DVF8 100 0.47 in 0.12in 0.08і 4 Raychem 23РЕ49 1 0.24in 0.09in 4 DEAL 29UJ86 5 
0.8in 0.2i  0.in 12in 3M 2DVG3 100 i 012іп 0.08іп біп Raychem 23РЕ50 50 0.75in 0.24іп 0.09іп біп DEAL 290487 5 
` 02in 011її біп 3M 2JMK7 25 Tin 0.24in 0.11іп біп Raychem 23PE56 50 0.24in 0.09in  9in DEAL 29UJ88 5 
02in 0/11іп 12in 3M 2JMT3 25 13in  0.32in 0.16іп біп Raychem 23PE60 50 0.35in 0.12іп 4 DEAL 290489 5 
02in 011і Qin 3M 2ЈМЕЗ 25 High Strength Adhesive-Lined Heat Shrink Tubing 1iin 0.535іп 0.12in біп IDEAL  29UJ90 5 
_ 02in 011 4ft 3M 2JPJ5 20 2:1 Shrink Ratio, Polyolefin with Adhesive 0.35in 0.142in Yin DEAL 2900901 5 
0.75in 0.24in 0.09in 48 Shrink-Kon 3KH65 5 0.06іп 0.03in 4 3M 260Е7 25 047in 0.16іп 12in IDEAL  29UJ92 10 
0.35in 0.12in  9in Өһгіпі-Коп 3KH66 10 0.13in 0.06іп 0.03in 4 3M 2JND1 250 15іп  O47in 0.16іп 4 DEAL 29/93 5 
0.35in 0121 4Я Shrink-Kon 3KH67 5 0.00in 0.03in біп 3М 401333 10 047in 0416іп Yin DEAL 290004 5 
037in 0.11іп дп 3M 2DVG5 100 0.09in 0.03in 4 3M 2JMP4 12 0.63іі 0.16іп 18іп DEAL 29UJ95 4 
037in 0Л11іп 12іп 3М 20/07 100 0.19in 0.09іп 0.03іп 4 3M 2JNH4 250 2in  Q63in 016іп 4 DEAL  29UJ96 2 
037in 0.12іп біп 3M 2DVG1 100 0.09in 0.03in біп 3M 40L335 10 0.63in 0.16іп Qin DEAL 290407 5 
1Ліп  0O37in 0O0.2in Qin 3M 2JMR9 25 013in 0.03in 4 3M 2GEF9 12 3:1 Shrink Ratio, Polyolefin with Adhesive 
0.37in 0.12іп біп 3M ?2/М/6 25 0.25in Q0.13in 0.03in 4 3M 2GEK7 200 03in 0Ліп 0.08in 4 3M 2JPE7 20 
0.37in 012іп 12іп 3M 20479 10 013in QO003in біп 3M 401332 10 04i 015in 0.08іі 4 Raychem 280032 25 
0.37іп 0.12in 4ft 3M 2JPK2 20 019іп 0.03in 4 3M 2GCJ7 125 ^" -"Q15in 009п 4 3M  2JPH6 20 
0.37in 0121 4й 3M 4NU15 5 0.38in 0.19іп 003п 4 3M 2GDC4 12 08i 02in Oilin 4 3M 2JPJ3 20 
0.37in 0171 9in ЗМ 30М575 3 019іп  0.03in бі ЗМ 401337 10 Sm "02i Qiii 4 3M 4KND5 20 
0.47in 0.16in 12in Shrink-Kon 3KH68 5 0.25in 0.03in 4 3M 2GDF5 12 буп 025і! 011 4 Raychem 280027 25 
0.47in 016і 48 Shrink-Kon 3KH69 5 0.5іп  025in 0.03in 4 3М 20027 75 111 0.37in 0.12іп 4 3 2JPJ9 20 
05in 017in Qin 3M — 2JMU2 50 0.25іп 0.03in біп 3M 401331 10 S" "Q4in Q.i3in 48 Raychem 280028 25 
1.5 іп 0.5іп__0.17іп 9іп 3M 2JPA2 10 0.38in 004і 4 3М 20075 5 15іп 0.5in  0.16in 4 Raychem 280029 10 
` боп 017п 12in ЗМ 2JPA6 10 075in 0.38іп 0.04іп 4 3M 24ММ5 45 3 0.5іп 017і! 4 ЗМ  2JNA3 20 
05in 0417іп 12in 3M 2JRG2 50 0.38in 0.04in біп 3M 40L336 10 2i 0.65in 0.17іп 4 3М 2JNY6 10 
05in 017п 44 3М  2JRK4 20 05in 005п 4 3M 26CY5 5 n "Qin Q0.6in 4ft Raychem 280030 10 
05in 017п 4ft 3M 4NU16 5 lin Q05in 0.05іп 4 3M 2JRK7 24 27in 0.95in 016і! 4 Raychem 280031 10 
. 0.63in 0Л6іп 15іп Shrink-Kon 3KH70 2 05in 0.05іп біп 3M 401334 100 Зіп Тіп 0.08in 4 3M  2JPC5 10 
2in 0.63in 01б6і —4ft Shrink-Kon 3KH71 2 15i 0./5in 0.05in 4 3M 2JRD5 24 3.5 іп 13in 016 4 Raychem 280033 5 
0.65in 0Л17і! 12in ЗМ ^ 4NU22 3 ЗІ "Q75in 005іл біп 3M 361585 3 45in 15іп 047іп 4 3 2DVEB 5 
lin 0171 4ft 3M 2DVE7 5 2in lin 006іп 4 3M 2JPL8 2 47in 175in QO016in 4 Raychem 28DU26 5 
3in Tin 0.17in 12in 3M 2GCN4 50 Tin 0.06in 4 3M 2JRN3 24 біп 18in 0171 4 3М 2DVE1 5 
iin 017п 4ft 3M 2GEY1 20 4:1 Shrink Ratio, Polyolefin with Adhesive Tin 2in  0i7in 4 3M — 2DVD8 5 
Tin 017іп 12іп 3M 2JPC1 10 0.35in 0.08 п 0.03іп біп 3M 40L339 100 
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ELECTRICAL 
Shrink Tubing 


Raychenr 3M in'suLTaB 
All Purpose Heat Shrink Tubing 


Covers wire and cable and shrinks when heat is applied to create tightly sealed 
bundles. Also known as single- or thin-wall heat shrink tubing, it is used across 
a wide variety of applications to insulate, protect, bundle, and provide strain 
relief for wire and cable. 


Wall 
1.0. Thickness 
Before 1.0. After — After P CHOOSE: Item Pkg. 
Shrinking Shrinking Shrinking L Color Brand No. Qty. 
Standard Heat Shrink Tubing 
2:1 Shrink Ratio, Polyolefin 
0.02in 0.02 іп 4ft Black, Blue, Raychem H4859 25 
Clear, Green, 
0.05іп 0.02іп 0.02 іп 2,953 Red, vat e, Raychem H4890 1 
ellow 
0.02in 0.02 іп 48 Black 3M 2GDR2 25 
0.03in 0.02 іп 4ft Black, Blue, Raychem H4860 25 
0.03in 0.02 іп 25 Clear, Green, Raychem H4871 1 
0.06in 0.03in 0.02in 2,953 Red White, “Raychem НАВ91 — 1 
0.03 in 0.02 іп 4 Black 3M 2GDR8 25 
0.03 in 0.02 іп біп 3M 40L342 10 
0.05in X 0.02 in 4 Black, Blue, Raychem Н4861 25 
0.05in 0.02 іп 25 Clear, Green, Raychem H4872 1 
009in 005іп 0.02in 1476 Red White, “Raychem H4888 1 
0.05in 0.02 іп біп 3M 66979 10 
005in 002m 100g ‘Black, Clear — 3M Di 1 
0.06in 0.02 іп 4 Black, Blue, Raychem H4862 25 
Clear, Green, 
013in 0.06in 0.02in 25 Red, White, Raychem Н4873 1 
Yellow 
0.06in — 0.02 in 6in Black, Clear 3M G6977 10 
0.09in 0.02 іп 4 Black, Blue, Raychem H4863 25 
0.09in — 0.02 in 25 ft Clear, Green, Raychem H4874 1 
0.9in 0.09in 0.02in 984 ft Red White, “Raychem H4887 — 1 
0.09in — 0.02in 6in 3M 66978 10 
009in  002in 100g 840, Clear — 3g — pigg — 1 
0.13in X 0.03 in 4ft Black, Blue, Raychem H4864 25 
Clear, Green 
0.25in 0.13іп 0.03 іп 25ft Red, White, Raychem H4875 1 
Yellow 
0.13in 0.03 in 100 ft Black, Clear 3M D1905 1 
0.19in 0.03 in 4ft Black, Blue, Raychem H4865 25 
0.19in 0.03 in 25 ft Clear, Green, Raychem H4876 1 
0.38 іп 019 0.03in 394 Red white, “Raychem НАВ85 1 
0.19 іп — 0.03 in 6in Black, Clear 3M 66981 10 
0.19in — 0.03 in 200 Black Raychem 22К776 1 
0.25in 0.03 іп 4ft Black, Blue, Raychem 4866 25 
Clear, Green 
0.25in 0.03 in 25 ft Red, White, Raychem Н4877 1 
05i Yellow. 
an Black, Blue, 
0.25in 0.03 in 295 Clear, Green, Raychem H4884 1 
Red, Yellow 
0.25іп 0.03 іп 100 Black, Clear 3M D1904 1 
0.38in 0.03 in 4 ft Black, Blue, Raychem H4867 25 
0.38in 0.03іп 25 Clear, Green, Raychem H4878 1 
А : i Red, White, 
0.75in 0.38іп 0.03 іп 246 Yellow Raychem H4882 1 
0.38in X 0.03 іп 4 ft 3M D1898 12 
0.38in 009іл 50 Black, Clar —3M  pigtg 1 
Black, Blue 
0.5 in 0.04 in 4f Clear, Green, Raychem H4868 10 
Red, White 
{in 0.5 in 0.04 in 25 Black, Blue. Raychem H4879 1 
Clear, Green, 
0.5 in 0.04 in 246 Red, White, Raychem H4883 1 
Yellow. 
0.5 in 0.04 in 50 Black, Clear 3M D1902 1 
0.75in 0.04 in 4 Black, Blue. Raychem H4869 25 
0.75in  0.04in 25 Clear, Green, Raychem Н4880 1 
ism 075i 0.04in 15п РӘМИ Raychem H8178 1 
0.75in  0.04in 6in Black, Clear 3M G6974 3 
; А Віаск, Сіваг, 
0.75in 0.04 in 100 ft White 3M D1901 1 
Black, Blue, 
tin 005 Aft Clear Green, Raychem H4870 25 
Yellow 
2in Black, Blue, 
1in 0.05 in 25 ft Clear, Red, Raychem H4881 1 
White, Yello’ 
; ; Black, Blue, 
1in 0.05 in 100 ft Yellow 3M D1907 1 
2:1 Shrink Ratio, Polyolefin with Adhesive 
1 іп 0.5 in 0.05 in 6 in Black 3M 401334 100 
2:1 Shrink Ratio, Polyolefin 
Blue, Clear, 
0.25in 0.13іп 0.03 іп 492 ft Green, Red, Raychem H4886 1 
White, Yellow 
3 in 1.5in 0.05 in 50 ft Blue, Yellow 3M D1908 1 
0.00in 0.03in  0.02in біп Clear 3M 40L343 10 


H4859 
Wall 6 in 4ft 
Thickness 
1.D. Before 1.D. After After Item Pkg. Item Pkg. 
Shrinking Shrinking Shrinking Color Brand No. Qty. No. Qty. 
Severe Outdoor Environment Heat Shrink Tubing 
2:1 Shrink Ratio, Modified Chlorinated Polyolefin 
0.13 in 0.07 in 0.03 in Black Insultab | 4WMY7 5 4WMZ8 5 
0.19 in 0.11 in 0.04 in Black Insultab | 4WMY8 5 4WMZ9 5 
0.25 in 0.13 in 0.04 in Black Insultab | 4WMY9 5 4WNA1 5 
0.38 in 0.19 in 0.04 in Black Insultab | 4WMZ1 5 4WNA2 5 
0.5 in 0.25 in 0.05 in Black Insultab | 4WMZ2 5 4WNA3 5 
0.63 in 0.31 in 0.05 in Black Insultab | 4WMZ3 5 AWNA4 5 
0.75 in 0.38 in 0.06 in Black Insultab | 4WMZ4 5 4WNAS 5 
tin 0.5 in 0.07 in Black Insultab | 4WMZ5 5 4WNA6 5 
1.5 in 0.75 in 0.1 in Black Insultab | 4WMZ6 5 4WNA7 5 
Black Clear 
1.0. Before 1.0. After Wall Thickness Item Item 
Shrinking Shrinking After Shrinking L Brand No. No. 
Chemical-Resistant PVC Heat Shrink Tubing 
2:1 Shrink Ratio, PVC 
in lin 0.05 in 10 ft Insultab | 4WNG4 | 4WNH3 
1in 0.05 in 50 ft Insultab | AWNG8 | 4WNH7 
2.5in 1.25 in 0.06 in 10 ft Insultab | 4WNG5 | 4WNH4 
: 1.25 іп 0.06 in 50 ft Insultab | 4WNG9 | 4WNH8 
3in 15 in 0.07 in 5ft Insultab | 4WNG6 | 4WNH5 
1.5 in 0.07 in 25 ft Insultab | 4WNH1 | 4WNH9 
Ain 2in 0.07 in 5ft Insultab | 4WNG7 | 4WNH6 
2in 0.07 in 25 ft Insultab | 4WNH2 | 4WNJ1 
Wall 6 in 4ft 
„р. Thickness 
Before 1.0. After After Item Pkg. Item Pkg. 
Shrinking Shrinking Shrinking Color Brand No. Qty. No. Qty. 
Transparent Abrasion-, Chemical- & Heat-Resistant PVDF Shrink Tubing 
2:1 Shrink Ratio, Modified Polyvinylidene Fluoride 
0.05іп 0.02in 0.01 in Clear 3M 40L350 100 4NLA3 25 
0.06 in 0.03 in 0.01 in Clear 3M 36L586 10 2GDX8 25 
Е 0.03 in 0.01 in Clear nsultab | 4WMW2 5 4WMX5 5 
0.09in 0.05in 0.01 in Clear nsultab | 4WMW3 5 4WMX6 5 
013 in 0.06 in 0.01 in Clear 3M 40L347 100 2GEX3 25 
i 0.06 in 0.01 in Clear nsultab | 4WMW4 5 4WMX7 5 
0.19 in 0.09 in 0.01 in Clear 3M 40L348 10 2JMR4 12 
ў 0.09in 0.01 in Clear nsultab | AWMWS 5 4WMX8 5 
025in 0.13 in 0.01 in Clear 3M 40L346 100 2GCL8 12 
0.13 in — 0.01 in Clear nsultab | 4WMW6 5 4WMX9 5 
0.38 in 0.19 in 0.01 in Clear 3M 40L351 100 20078 12 
` 0.19in — 0.01 in Clear nsultab | 4WMW7 5 4WMY1 5 
05 in 0.25 in 0.01 in Clear 3M 40L345 100 4NLC1 5 
i 0.25 іп 0.011п Clear nsultab | 4WMW8 5 4WMY2 5 
0.63in 0.31in 0.01 in Clear nsultab | 4WMW9 5 4WMYS 5 
0./5in 0.38іп  0.02in Clear 3M 40L349 100 — 
lin 05in X 0.02in Clear nsultab | 4WMX2 5 4WMYS 5 
15in  0./5in  0.02in Clear nsultab | 4WMX3 5 4WMY6 5 
Wall 6 in 4й 100 ft 
I.D. Thickness 
Before 1.D. After After Мет Pkg.| Item  Pkg. | ltem Pkg. 
Shrinking Shrinking Shrinking Color Brand No. бу. No. Qty. No. Qty. 
Food Grade Heat Shrink Tubing 
2:1 Shrink Ratio, Acrylate Olefin 
0.09in 0.05іп 0.02in Black Insultab| 4WMR1 5 |4WMR7 5 | 4WMT4 1 
0.13in — 0.06 in 0.02in Black Insultab| 4WMR2 5 — 4WMT5 1 
0.19in — 0.09 in 0.02in Black Insultab| JWMR3 5 АММА 5 | 4WMT6 1 
0.25in 0.13 in 0.03 in Black Insultab| 4WMR4 5 |4WMT1 5 | 4WMT7_ 1 
0.38 in 0.19 in 0.03 in Black Insultab| 4WMR5 5 |4WMT2 5 | 4WMT8 1 
0.5 in 0.25 in 0.03 in Black Insultab| 4WMR6 5 |4WMT3 5 | 4WMT9 1 
6in 4 ft 
1.0. Before 1.0. After — Wall Thickness Item Pkg.) ltem Pkg. 
Shrinking Shrinking After Shrinking Color Brand No. Оу. No. Qty. 
Fuel- & Oil-Resistant Heat Shrink Tubing 
2:1 Shrink Ratio, Modified Elastomer 
0.13 in 0.06 in 0.03 in Black — Insultab | 4WND1 5 | 4WNE2 5 
0.19 in 0.09 in 0.04 in Black Insultab | 4WND2 5 — 
0.25 in 0.13 in 0.04 in Black — Insultab | 4WND3 5 — 
0.38 in 0.19 in 0.04 in Black Insultab | 4WND4 5 | 4WNES 5 
0.5 in 0.25 in 0.04 in Black — Insultab | 4WND5 5 |4WNE6 5 
0.63 in 0.31 in 0.04 in Black — Insultab | 4WND6 5 — 
0.75 in 0.38 in 0.04 in Black Insultab | 4WND7 5 | 4WNE8 5 
1 іп 0.5 іп 0.05 іп Black Insultab | 4WND8 5 | 4WNE9 5 
1.5in 0.75 in 0.06 in Black Insultab | 4WND9 5 | 4WNF1 5 
2in lin 0.07 in Black — Insultab | 4WNE1 5 |4WNF2 5 
Wall 6 in 4ft 100 ft 
I.D. Thickness 
Before 1.0. After After Мет  Pkg. | Item Pkg.| Item Pkg. 
Shrinking Shrinking Shrinking Color Brand No. Qty. | No. Qty | No. Qty. 
Medical Grade Heat Shrink Tubing 
2:1 Shrink Ratio, Acrylate Olefin 
0.09in 0.05іп 0.02in Black Insultab |jJWMU1 5 |4WMU7 5 4WMV4 1 
0.13in 0.06іп 0.02in Black Insultab |4WMU2 5 |4WMUB 5 4WMV5 1 
0.19in 0.09іп 0.02in Black Insultab |4WMU3 5 |4WMUS 5 4WMV6 1 
0.25in 013іп 0.03іп Black Insultah |4WMU4 5 |4WMV1 5 4WMV7_ 1 
0.38in 0.19in 0.03in Black Insultab |4WMUS 5 4WMV2 5 4WMV8 1 
05in  025in 0.03in Black Insultab 4WMU6 5 — 4WMV9 1 
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Scan. Order. Done. 
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ELECTRICAL 
Shrink Tubing 


D 
3M Raychem 


Cold Shrink Connector Insulators 


Covers low-voltage cable, wire connections, joints, and terminals, and it shrinks 
when the core is removed to create tightly sealed bundles. It doesn't require 
heat guns, so it can be used where gas and electrical heating devices are not 
allowed. It is used across a wide variety of applications to provide electrical and 
mechanical protection against environmental damage. 


54XY08 1.0. Before 1.0. After Max. Temp. Item 
42717 Shrinking Shrinking L Rating Material Color Brand No. 
Standard Cold Shrink Tubing 
0.56in  031in біп 194°F EPDM Rubber Blaci 3M 4ҮТ82 
0.82in Qin 8 in 194°F ЕРОМ Rubber Black 3M 4ҮТ8З 
0.82in 04іп 8 in 194°F ЕРОМ Rubber Black 3M 4YT84 
118in  Q055in 9іп 194°F EPDM Rubber Blaci 3M 4YT80 
Heat Guns and Blower SMAST! TER. 118in  Q055in 11іп 194°F ЕРОМ Rubber Black 3M 2DRC2 
meets тел Hera 138in  Q67in  16in 194°F EPDM Rubber Blac 3M 2DRJ8 
Heat guns are ideal for various applications. They can help to shrink tubing, lasim 06 Gin . -1947F  ;EPDMWubber Black SM. 20н/2 
А ; TM 138in  069in  12in 194°F ЕРОМ Rubber Black 3M 4YT81 
bend plastics, cure adhesives, heat or dry parts, or strip paint. 194in  Q95in  12in 194°F ЕРОМ Rubber Blac! 3M AYT51 
Max 1.Міп  095in біп 194°F ЕРОМ Rubber Black 3M 2DPV1 
T " Heat G hir It 1.94in  Q095in біп 194°F ЕРОМ Rubber Blaci 3M 2DRA8 
ИТЕ Includes Nar iS4in  095in  18in  194*F  EPDMRubber Black 3M 2FYW7 
Heat Gun Kit 2.67 in 1.27 in 9in 194 °F EPDM Rubber X Black 3M 2DRF8 
қ 7 Shrink Attachment, 267in —127in біп 194°F ЕРОМ Rubber Blaci 3M 2DRH8 
650 *F 2A Pistol | 38cfm Wire Bench Stand SPYR3 2.67in  127in  18in 194*F  EPDMRubber Black 3M 2FYX2 
" H Reducer Attachment, Shrink 3.69 in 1.68 in 9in 500 °F EPDM Rubber Blaci 3M 5ZNJ3 
400 °F 5A Pistol Әсіп attachment, Spreader Attachment — 94XX99 369in  168in  18in 194*F  EPDMRubber Blaci 3M 5ZNJ4 
o ; Reducer Attachment, Shrink Roll-On Cold Shrink Tubing 
800 °F 12А Pistol 9 сіт Attachment, Spreader Attachment Үн — — 8 in 266 °F EPDM Rubber Black Raychem — 33VE50 
о г Reducer Attachment, Shrink — — 9.5 in 266 ^F EPDM Rubber Віаск Raychem — 33VE51 
ОЕ ESA dass 90m Attachment, Spreader Attachment 54ХҮ08 High-Temperature Cold Shrink Tubing 
Heat Blower 0.56 in 0.27 in 2in 500 °F EPDM Rubber — Gray 3M 5205 
500 *F 14A Loop 47 cfm Stand 47111 0.56in 027іп  6.5in 500?F EPDM Rubber Gray 3M 5ZNJ6 
0.72in 0.35іп 25in 500°F EPDM Rubber Gray 3M 5ZNJ7 
072in 0.35іп  75in 500°F EPDM Rubber Gray 3M 5ZNJ8 
0.95in —048in 3.19in _ 500°Е Silicone Gray 3M 5ZNJ9 
0.95 in 0.48 in 8in 500 °F Silicone Gray 3M 5ZNKO 
Cold Shrink Tubing with Mastic 
Heat Shrink 0.65in 02іп 275in  194*F EPDM Rubber Black 3M 5ZNK1 
145іп 04n  45in 194°F EPDM Rubber Black 3M 5ZNK2 
Breakout Boots 225in  07iin біп 194?F EPDM Rubber Black 3M 5ZNK3 
3-Core Cold Shrink Tubing 
075in X 02in 25іп 266°F EPDM Rubber Black 3M 4DYY1 
» Black Color 16in 04іП 525п  266*F  EPDMRubber Black 3M арүү2 


2 Breakouts 


Boots are placed over the point where wire 
splits off from cable, then heated to shrink 
the boot and melt the adhesive lining. Also 
known as cable splitters or transition boots, 
they create a tight seal around the wire 
connection that provides mechanical and 
electrical protection, while the adhesive seals 
against environmental damage. 


PE parore onl ег eoon D. вака р. i ltem 
rinking rinking efore Shrinking After Shrinking 0. e 
Heat Shrink Breakout Boots Ray chem 29UK06 
Number of Breakouts: 2 = 
0.8 in 0.37 in 0.33 in 0.11 in 27in ANLD5 Heat Shrink End Caps 
1.2 іп 0.6 in 0.5 in 0.17 in 3.5 іп 2JKR3 . 
1.9 in 0.9 in 175in 0.3 in 42 in 2JKW7 Caps are placed over a cable end, then heated to shrink the cap and melt the 
н is ЦЯ кез. да іп 145 in 0.5 in Sin 2JKY1 adhesive lining. This creates a tight seal around the cable end that insulates it 
am E SAT 038 Е 27in zjar | and protects against abrasion, moisture, and corrosion. 
1.2 іп 0.5 іп 0.5 іп 0.16 in 3.3 іп 2JKT2 1.0. Before 1.0. After Shrink Item 
1.5 іп 0.69 in 0.65 in 0.18 in 4in 2JKJ3 Shrinking Shrinking Ratio L Temp. Range Brand No. 
14 in 0.9 in 0.82 in 0.3 in 4.5 in 2JKZ8 Heat Shrink End Caps 
24 in 14in 1.25 in 0.5 in 5.1 in 2FZL8 Heavy Wall, Polyolefin, Black 
3.2 іп 2in 14 in 0.75 in 5.1 in 2JKY5 0.39 in 0.15 in 2.51 1in -67° to 275°F Ваусһет 33VE69 
4.9 in 2.32 in 2in Tin 10 іп 2212 0.79 in 0.3 іп FÆRI 2in -67° to 275°F — Raychem 33VE70 
Number of Breakouts: 4 1.38 in 0.59 in FENI 3.5 in -67° to 275°F Ваусһет 33VE71 
1.25 in 0.8 in 0.5 in 0.19 in 3.3 in 2JKX6 2.17 in 0.98 in 2.5:1 5.31in -67° to 275°F Raychem 33VE72 
1.75 in 0.98 in 0.79 in 0.28 in 3.5 in 2JK74 2.95 in 1.26 in 2.51 6.69in -67° to 275°F_  Raychem 33VE73 
2.35 in 1in lin 0.35 in 8.5 in 2JKY9 3.94 in 1.77 in 2.51 5.56in -67° to 275°Е  Raychem 33VE74 
2.65 in 14 in 1.2 іп 0.53 in 5in 2FZD7 4.72 in 2.75 in 2.51 5.2bin -67° to 275°Е Баусһет 33VE75 
5.25 in 3in 1.35 in 0.55 in 9 in 2FZR5 Medium Wall, Cross-Linked Polyolefin with Adhesive, Black 
Number of Breakouts: 5 0.55 in 0.18 in 31 1.75in ^ -55?*to 110°F IDEAL 29UK08 
2.36 in 0.96 in 1.18 in 0.29 in 7.1 in 2JKU1 0.98 in 0.31 in 31 2./5in -55° {о 110°F IDEAL 29UK07 
Number of Breakouts: 6 1.38 in 0.59 in 31 3.81in -55° to 110°F IDEAL 29UK05 
2.39 in 1.45 in 0.8 in 0.35 in 5.4 in 2JKX2 2.95 in 1.38 in 31 5.13 іп -55*to 110°F IDEAL 29UK06 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Compression Connectors 


1-Hole 
1-Hole Aluminum 
Angle Barrel - 6MFT9 


ж р | 6MFT2 = 


22С288 pe > 22C327 2-Hole Short 
ч = > РЕ wa Ф. Barrel 
Ng sa ^N 7 an c 1-Hole ““. 6MFR7 
p" | =т= < = >” Long Barrel - 
= BURNDY 6MFT4 СЗ 
1- and 2-Hole Compression Lugs ThomaséBetts eS. 
= Rated for 600V to 35kV, 90°C applications 
Lugs withstand a wide range of electrical and environmental conditions, including current surges, 1 Т апа 2-Hole Lugs 
extreme temperatures, corrosion, and vibration. Designed to operate cooler than the wire on which = Tin-plated 
they are insulated. Electro-tin plated for corrosion resistance. Aluminum terminals come prefilled with = For 600V to 35KV, 90°C applications 
PENTROX™ oxide inhibitor compound. Designed and approved for aluminum and copper 
Cable — Stud Color Die Нет Cable — Stud Hole Center Color Die Item conductors. Order installation tools and dies on page 
Size Size Ww Code Code No. Size Size W _ toCenter Code Code No. 382. 
1-Hole Lug, Short Barrel, Copper 2-Hole Lug, Short Barrel, Copper 
8 AWG #6 029п Red 49 22P088 8AWG іп 0.44in 0.625in Red 49 226316 Cable Stud Color Die Шет 
8AWG 7810710 0.41in Red 49 220296 6AWG 710 0.42in 0.625in Ве 7 226320 Size Size Code Собе Мо. 


8 AWG Yin 044in Вей 49 220289 6AWG in 045in  05in Blue 7 220322 


ВАЙС Sein —059in Red 49220301 —6AWG Ит O43 in 0.625 in Blue — 7 226313 | -Hole Lug, Angled Barrel, Short Barrel, Copper 


E 
6AWG #6 бп Blue  — 7  22P084  6AWG ит 045іп 0.625in Blue 7,374 220303 SANG zn Red el OMET 
6AWG 3810710 04[in Blue 7,374 220297 6AWG иш 045in 0.75in Ве 7 226314 EAW VAT ш 4 Darha 
6AWG ‘in 0.46in Blue 7,374 226288 6AWG in 0.45іп 101 Blue 7 226321 6 AWG Yin Blue 24 — 6MFTS 
6AWG Viein 0.52in Blue 7,374 226306 6AWG %in 0.58іп  10in Blue — 7 226319 4 AWG | Vain Gray 29 6MFT3 
6AWG  %in 0.63in Blue 7,374 226291 4AWG #10 0.55in 0.625in Gray 8 22Р093 250 kcmil Fin Yellow 62 6MFV1 
4 AWG Жіп 0.51іп Gray 8 220292 4AWG "ain 0.5Tin 0.625in ^ Gray 8 220317 1-Hole Lug, Long Barrel, Aluminum 
ФА cn бзш Виш —10 22P06 AANG Уп бп — Lom бу S 220324 Th AWG a 
4 In .9 In rown In .99 In in ray a 
DAWG Yin 01и Brown —10 220204 —D AWG in 0-48 in 0625m Brown —10 —22P080- | Hole Lug, Long Barrel, Copper = -7 T 
2AWG %ain 0б1п Brown 10 226208 DAWG “іп 0.48іп 0.75іп Brown 10 226422 IIWSISTRDNSRERUEGSINEUUTGE 
2AWG %п 0.61in Brown 10 226290 2AWG іп 0.61in 0.625in Brown 10 226315 9 гер т 
2AWG  %in 0.73in Brown 10 220289  —2AWG ишп 061іп 0.75in Brown 10 226323 S ANG nm Bue | 24 6 
TAWG Ип 05п Green 1i  22P095 2AWG іп O.61in 10m Brown 10 226318 2 AWG Yin Brown 33 ӨМР/5 
1/0 Yin 0.75іп Pink 12 220304 10 іп 0.75іп 0.625in Рик 12 226230 1AWG Yin Green 37 6МР/б 
2/0 Asin 0.62in Black 12 22Р089 110 “іп 0.75іп 1.0іп Pink 12 220325 1/0 Va in Pink 42  6MFV7 
2/0 Yin 0.82іп Black 13 220205 2/0 Vain 0.48in 0.625in Бак 12 22Р086 4/0 VA Purple 54 6MFV9 
2/0 Yin  0.83in Black 13 220307 2/0 Ain 3.2іп 1.0 in Black 13 220329 4/0 SAs in Yellow 62  6MFV2 
3/0 %in  0.91in Orange 14 220309 3AWG ‘in 0.55in 0.625in White 9 226328 4/0 Fin Yellow 62 — 6MFV3 
3/0 Yin 0.91in Orange 14 226310 40. Эіп 094п 10іп Purple 15 22Р083 10 AWG ein Yellow —  6MFT6 
470 %in  0./6in Purple 15 22Р007 40 Эіп 1.02in 1.0in Purple 15 220327 1-Hole Lug, Standard Barrel, Copper 
4/0 %юп 1.02in Purple 15 220305  374kcmil іп 0.96in 1.0 in Blue 19 22Р081 B теі pp D AG 
4/0 іп 1.02іп Purple 15 220302 535 істі іп 1.63in 1.Оіп Pink 190 22Р082 ып range 
250kcmil п 1.11in Yellow 16 220308 777Кстї віп 1.63in  1.0in Yellow 1115 220423 4/0 yo in Yellow 62  6MFV4 
350kcmil “іп  0.96in Red 18  22P008  777kcmil| Yin 1.63in 1.75in Yellow 1115 22P090 2-Hole Lug, Angled Barrel, Long Barrel, Copper 
350kcmi| Фіп 1.3 іп Red 18 226311 2-Hole Lug, Long Barrel, Copper 6 AWG Ya in Blue 24  6MFT7 
500kcmil Фіп 1.56іп Brown 20,299 220312 8AWG “in 0.43in 0.625 іп Red 49 220362 2-Hole Lug, Long Barrel, Copper 
VE us S Вата an 705 іі EANG Lin Сп пзп Bus — 1 220367 us Ain gue 2 BM. 
віп .85 in an ^in 0.46in 0.625 in ue Ji * 
2/0 — іп 0.67 in Olve 297 220416  —6AWG Yin 046іп 0.75 in Blue 7 220368 e. уп — Bown 2 ЯМАН 
2/0 Yein 1.03in Olive 207 226403 6AWG іп 046in 10їп Blue 7 226375 646 kcmil VAT Black 106 6MFW2 
1-Hole Lug, Long Barrel, Copper бАМО %in 0.9in 1.0іп Blue 7 220358 750 kcmil A Black 106 6MFW1 
8AWG — Ain 044 Red 49 220360 4AWG in 051п 0.625in бау 8 220370 cmi ш ас 
8AWG Жіп 0.59 in Red 49 220364 2AWG іп O0.61in 0.625in Brown 10 226363 2-Hole Lug, Short Barrel, Copper 
6AWG Xin 041п Blue 7 220333 2AWG іп O0.61in  10in Brown 10 226350 14to 10 AWG Yin Yellow 6MFT8 
4 AWG Жіп (0.51іп Gray 8 220342 2AWG in 0.83in 175in Brown 10 226340 6 AWG #10 Blue 24  6MFR7* 
4AWG %п 059п Gray 8 226369 1 %in 075in 1.0іп Pink 12 226373 6 AWG Jin Blue 24  6MFR9* 
4AWG п 0.83in Gray 8 226348 10 Yin 0.83in 175in Pink 12 220344 | "Includes peep hole. 
2AWG ип O.61in Brown 10 226371 2/0 іп 0.82m 1011 Black 13 226372 
2AWG vein 0.61іп Brown 10 226230 2/0 іп 0.8tin 175in Вак 13 220338 
2AWG %in 059п White 9 220376 3/0 Зіп 09in 10n Orange 14 226377 
DAWG іп 081п Brown 10 226381 3/0 %п 0.9tin 175in Orange 14 220349 N - 
DAWG іп 0.83in Brown 10 226345 ~3AWG іп 0.58in 10i Ме 9 220366 G 29YK63 
1/0 Yin 0.75in Pink 12 226361 4/0 Эіп 0.94in 1.0іп Purple 15  22P087 
2/0 Ain 0.83in Black 13 226341 40. іп 1.01in 1.0in Purple 15 226365 | 
3/0 Yin  0.9in Orange 14 220350 40. іп i0in  175in Purple 15 220334 \ 
4/0 Yin 1.02in Purple 15 220367 250 kcmil in 1.09in 1.75in Yellow 16 226343 
4/0 Жіп 1.02іп Purple 15 220335  300kcmil “іп 1.19in 175in ^ White 17 226353 м, 
250кстї біп 1.1in Yellow 16 220346  350kcmi іп 1.29in 1.0in Red 18 220380 ч “> 
350kcmi| іп 129іп Red 18 220352  350kcmi| іп 128in 1.75 in Red 18 226337 29YK67 ` ^ 
500kcmil in  1.56in Brown 20, 299 220382  3/4kcmil “іп 0.96in 1.0іп Blue 19 22Р094 
EINE EE за шш шш) i 
cmi 8 in in brown (cmi ЗІП К In in rown 
‘hig Шана eye me куу Sep 2 gus | Aluminum to Copper 
8 In. lin reen (cmt ? |n -03 In «ЗІП ІП! H 
SWG Am osam Pink — MB à Ы Уп 174m 10m creer — 3s | Compression Lugs 
4/0 ¥Yein 1.17іп White 298 226401 600kcmil іп 1.60іп  175in Green 22 226336 
4/0 юп 1.47in White 298 220404 750Ксті іп 1.63in 1.75іл Black 24 22Р101 | = 600V to 35kV 
250kcmi| in  1.27in Red 324 220409 — 750kcmi in 1.89in 175п Баж 24 220347 | „ 1-hole mounting 
350kcmil Yin 1.52in Brown 299 220408  1000kcmil іп 2.17in 1.75іп White 27 226356 : , 
500kcmil іп  1.8in Pink 300 226419 2-Hole Lug, Long Barrel, Aluminum = Body material: aluminum 
750kcmil Yin 2.05 п Yellow 936 226421 10 ^ Vin i03in 175in Тап 296 226415 
1-Hole Lug, Belled Short Barrel, рават 2/0 іп 103in 1.75іп Olive 297 226418 i . STUDSZE — | 
6AWG __ Ип 1.44 in 1014 226303 3/0 %in i04in 1.75іп Ruby 467 226411 Asin | Yin | 94віп | Yin | vin 
4 AWG Hein 0.55 in Wis 1016 220383 4/0 Yin 117іп  1.75in White 208 226406 Cable Color Die | Нет Item Item Item Item 
2 AWG Yin  0.69in Green 1.018 220386 250kcmil “Yin 1.27in  1.75in Red 324 220407 Size Code Сое) Мо. No. No. No. No. 
DAS gen ien fM ШӘ XM qnem от [on от few 29 JM. | BAWG Бе 24 20 IT ИКТЕ [Zovko [ZAYKA — 
біп 081Іп Blac сті Yin 1.62іі 1./5іп ren 47 4 6AWG Gray 29 |29YK65|29YK79 29YK66 29YK80 — 
2/0 in Oin Orange 1,021 2203887  500kcmil “in 1.62іп 1.75in Pink 300 220398 4 awa cur 37 29YK81 29YK82 29YK83| — 
^in  i0in Purple 1,022 226394 600кстї in 1.62in 1.75in Баск 473 226402 Т 
3/0 i 2AWG Pink 42 28ҮК84 | 20YK85 | 29YK86 | 29YK67 


4/0 in 1.09 in Yellow 1,023 22384  750kcmil “in 1.62in 1.75іп Yellow 936 220399 


250 komil Yin 1.19 in White 1,024 226395  2-Hole Lug, Angled Barrel, Short Barrel, Copper 1AWG Gold 45 -- 28ҮК6В 28ҮК69 29YK87 29YK70 
250kcmil іп 1.29in Red 1,025 220388 6AWG in 0.45in 0.625 in 7 220331 1/0 Та 50 -- 28ҮКт1 29YK88 29YK89 29YK90 
350 Кот in 1.52 in Brown 1007 220302 2/0 Olive 54 | —  |29YK72 29YK73 29YK91 29ҮК02 
4b0kcmil wein 1.60іп Green 1,028 220306 3/0 Ruby 60 | —  |29YK74|29YK75 29YK93 29YK94 
1000 кет! іп  2.18in White 1,032 220301 40 White 66 | — | —  |29YK76 29YK95 29YK96 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 379 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. = 
Compression Connectors Details on page A1. 


Noalox? Antioxidant 


Provides additional inner-strand and 
inner-conductor current paths for 
improved conductivity. Suspended zinc 
particles penetrate and cut aluminum 
oxide. Reduces galling and seizing on 
aluminum conduit joints, promoting 
good ground continuity. 


24C341 


1- and 2-Hole Compression Connectors 


Item 
Si No. 
= Copper = 600V to 35kV 2178 GYH33 
#10 Yin %e in 35 in 15 іп 
STUD SIZE | STUD SIZE | STUD SIZE | STUD SIZE | STUD SIZE 
Cable Color Die Item Item Item Item Item E 
Size Code Code No. No. No. No. No. | 
1-Hole Lug, Short Barrel 
8 AWG Red 21 240337 | 246340 240344 | 240358 - 
6 AWG Blue 24 240338 | 24C341 | 240350 246359 = 
4 AWG Gray 29 240339 | 24C342 | 240351 | 24C360 = 
2 AWG Brown 33 = 246343 240352 240361 | 240368 22Р103 
TAWG Green 37 = 24C344 240353 240362 | 246369 1 
1/0 Pink 42 = 240345 = 240363 | 246370 
4 AWG to 250 MCM Pink 42 = — 246354 - — | 
210 Blac 45 = 240346 | 240355 240364 | 246371 | 
3/0 Orange 50 = 240347 | 24C356 240365 246372 ( 
4/0 Purple 54 = 240348 | 240357 | 240366 | 240373 i 
250 kcmil Yellow 62 = = = 240367 | 24C374 
500 kcmil Brown 87 — — — — 240375 
1-Hole tug, Long Barrel 
8 AWG Red 21 240312 | 246318 - - - 
6 AWG Blue 24 24C313 | 246319 - - = 
4 AWG Gray 29 24C314 | 246320 - - = 
2 AWG Brown 33 246315 - 240322 - 
TAWG Green 37 246316 - 24323 = - 
1/0 Pin 42 24317 - 24C324 240305 240328 22Р120 
2/0 Black 45 - - - 24C326 | 240329 
3/0 Orange 50 = = = — 246330 
4/0 Purple 54 - 246321 - 246327 | 246331 
gm о : - HS 
cmi ite = fm = = " e 
350 kcmil Red 7 = = = — aea | © BURNDY 
400 kcmil Blue 76 - - - - 24330 Мах Б 
500 kcmil Brown 87 — — — — 240336 H "die 
2-Hole ГӨН Barrel = 5 БИЗШЕ ИП Aluminum SUR es Size No. 
e => = -- - 
6 AWG Blue 24 240411 | 24C419 — — - Compression 2/0 AWG 22P111 
4 AWG Gray 29 = 24C420 246426 = = 3/0 AWG 22P103 
2 AWG Brown 33 = 246421 - - - Ad apters 4/0 AWG 22P105 
1AWG Green 37 — 247472 РАБАТ — — 250 kcmil 22P109 
10 Ш de аа S MES — — | = Rated for 600V to 35kV, 300 kcmil 22Р112 
210 Black 45 = 246444 | 240429 = = 5 кде , 350 kcmil 22P110 
= кон вате Purple 54 — 246425 - - - 90°C applications 400 kemil 22Р114 
SANG A Red Я | — | 046376 | - маш | — _ | Connectors come prefilled 500 ют 22P108 
AWG Blue 21 = BENI cus 2498 MONS | with PENTROX™ oxide 800 kemil БАЯН 
4 AW га 29 = 240378 | 246385 | 24390 | 246404 «| cmi 
2 AG Broun 33 = 246379 240380 | 240301 240415 inhibitor compound. EPDM Compression Adapters 
TAW reen 37 — 240380 | 246387 240392 | 246406 6 AWG 22P121 
1/0 Pink 42 = 240381 = 246393 | 240407 | 0! Santoprene rubber covers 4 AWG 22P117 
2/0 Black 45 — | 240382 | — | 246394 | 246408 | are packaged with each 2 AWG 22P113 
3/0 Orange 50 — 240383 — 24C395 | 246409 connector. Applications 1AWG 22P118 
4/0 Purple 54 = 24384 = 24396 | 246410 |. ; 
250 kcmil Yellow 62 = = = 240397 | 246411 | include mechanical connec- 1/0 AWG 22Р115 
300 kcmil White 66 = = = 240308 246412: | tors in molded case circuit 250 кот EAE] 
550 кот Red a = = = a ЗАГАТА breakers, panel board equip- 500 kcmil 22P107 
500 kcmil Brown 87 = = = 240402 | 240415 | ment, and meter sockets. 750 kcmil 22P116 
TM p; = => . 
Ы зохтз? Hylug™ Ring Tongue Compression Lugs S BURNDY 
“ < = Body material: tin-plated copper Feature noninsulated brazed-barrel copper terminals. 
* » Mounting: stud 
г - і » Head style: ring tongue 
ж” STUD SIZE 
А #8 #10 vain ИП 36 in Yo in 56 in Yin 
TT cable a Mr. i ne. пеп m "m пет tom item ltem Hem 
ize ode ode! y. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
8 AWG 1013 ҮАП8СМ 10 | 30XT40 | 30XT41 | 30XT42 | 30XT43 | 30XT37 | 30XT38 | 30XT39 — 
6 AWG — . VADeCM 10 = 30XT34 | 30XT35 | 30XT36 | 30XT32 | 30Х133 - — 
30XR74 4 AWG 1017 ҮАПАСМ 5 = 30X129 | 30XT30 | 30ХТ31 | 30XT25 | 30XT26 | 30XT27 | 30Х128 
2 AWG 1018 YAD2CM_ 5 = = 30XTO7 | 30XT08 | 30XT03 | 30XT04 | 30XT05 | 30XT06 
\ TAWG 1019 YADICM 1 = 30XR77 | 30XR78 | 30XR73 | 30Х874 | 30XR75 | 30XR76 
‚ “ДМ 1/0 1019 ҮАр25М — 1 = = 30XR83 | 30XR84 | 30XR79 | 30XR80 | 30XR81 | 30XR82 
210 1022 — YAD26M 1 = = 30XR89 | 30XR90 | 30XR85 | 30XR86 | 30XR87 | 30XR88 
А. 3/0 1023 —YAD2/M — 1 = - - 30Х805 | 30XR91 | 30XR92 | 30XR93 | 30XR94 
| 3 4/0 1026 —YAD28M 1 = = 30XT01 | 30XT02 | 30XR96 | 30XR97 | 30XR98 | 30XR99 
p "тч, 300 kemi  —  YAD30M — 1 = = - - 30XT09 | 30XTi0 | 30XTii | 30XT12 
S50kcml — YAD3IM — 1 = - - = 30XTi3 | 30Х144 | 30XTi5 | 30XT16 
: » 450kcmi| ——— ҮАОЗЗМ 1 = - - = 30XTi7 | 30XT18 | 30XT19 | 30XT20 
GÜ0kcmi —  YAD36M 1 = = = = 30XT21 | 30XT22 | 30XT23 | 30XT24 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Compression Connectors 


Battery-Operated Crimping Tools S BURNDY 
= 18V Li-lon battery 


Feature high-speed hydraulic pump. Provide reliability in the harshest conditions. For use with tension sleeves, 
taps, aerial cables, terminals and splice, and compression connectors. 


450W94 


Max. 
Crimping Battery Item 
Force Crimping Die Series Capacity Aluminum Lug Capacity Copper Lug Capacity Includes No. 


Scissor Head Style Crimper 
6ion W Style, W-VT Style, X Style 8AWGto350kcmi — 8AWG to 500kcmil  30An (1) Battery Charger- 120 (1) 45owg4 


( 
: = ; (1) Battery Charger - 18V, (1) 
6ton W Style, W-VT Style, X Style — 8 AWG to 350 Ксті 8 AWG to 500 kcmi 3.0 Ah Head - BG + D3 Grooves 450W95 
( 
( 


6ton — W Style, W-VT Style, X Style — 8AWGto350kcmil — 8AWGto500kcmil 5.0 Аһ eru Nr MU 450W96 


6ton W Style, W-VT Style, X Style 8 AWG to 350 kcmil 8 АМС to 500 катї soan (7) Battery Charger- 120 (1) өру? 


Latching Head Style Crimper 
н Sy я 1) Battery Charger (PATCHGR- 22P231 
6ton W Style, W-VT Style, X Style — 8 AWG to 350 kcmi 8 AWG to 600 kcmi 2.6 Ah LI), (1) Tool Storage - Carrying 22P229 
6 Case, G Barres (0 (BAT18VLI) 
а 8 AWG to 1000 kcmil/8 1) 120V-AC Charger, 3.0Ah 18V 

6 ton PATSTRA 8 AWG to 750 kemi AWG to 777.7 kcmi 3Ah don Batteries, Galles. Нап Case 783ҮМ1 
8 AWG to 1000 kcmil/8 (1) 120V-AC Charger, (2) 3.0Ah 18V 

AWG to 777.7 kcmi Li-ion Batteries, Guides, Pro Bag 
1) Battery Charger (PATCHGR- 
11ton Dies Not Required 6 AWG to 900 kcmil 6 AWG to 1000 kcmil — 3.0 Ah LI), (1) Tool Storage - Carrying 22Р231 


Case, (2) Batteries (BAT18VLI) 
C-Head Style Crimper 


1) Battery Charger (PATCHGR- 

6 ton Dies Not Required 8 AWG to 750 kcmil — 8 AWG to 1000 kcmil 2.6 Ah LI), (1) Tool Storage - Carrying 22Р228 

Case, (2) Batteries (BAT18VLI) 

1) Battery Charger (PATCHGR- 

12 ton U Style 8 AWG to 750 kcmil 8 AWG to 750 kcmil — 3.0 Ah LI), (1) Tool Storage - Carrying 22Р217 
Case, (2) Batteries (BAT18VLI) 


6 ton PAT81K2 8 AWG to 750 kcmi 3Ah 783YV2 


22P217 


= Е 1 
Water-Resistant = TE O EMT us 
. . connectivity e 
Splice Kits - _ -— 
= Silicone filled GHKE1 
= Rated for underground use 22P233 
Wire Voltage ltem Pkg. 
- Range. в Rating Includes Мо. Qty. 22P158 т” 
otor Lead oplices ^w. z H 3 Ы 
1810440: у — енк 1 DDt Manual Crimping Tools => BURNDY 
2104/0AWG 10001 — 6HKE3 3 Designed to install a full range of connectors, including taps, splices, and 
250 to 500kcmil 1000\у/ —  6HKE4 3 6HKE2 termi 
erminals. 
Max. Crimping Overall Item 
E Description бар. Force Length No. 
3LM37 Crimper 14 to 4/0 AWG 9000 Ib 2595in 22P123 
Crimper, Cu 16 to 1 AWG 9000 Ib 975 in 22P158 
" Grimper and Connector Kit, 1-Hole 16 to 4 AWG 9000 Ib 9 7 in 22P159 
@ rimper and Connector Kit, 2-Hole 16 to 4 AW 9000 Ib 9 іп 22P160 
2-Way Connectors ThomaséBetts Стр Си 81040 AWG Not Rated 26in — 22P233 
inati rimper, Al 8 to 4/0 AW! Not Rated 26 in 22P234 
= For 600V applications Dieless Crimper 8 to 250 KCMIL 9000 Ib 22% in 22P243 
Order installation tools and dieson ALUMINUM ee ee ee 
У j to. Wire Overall Voltage Item 
page 382. Permit aluminum-to-copper and Ranao Lonh Rating пеп 
СОРРЕВ aluminum-to-aluminum splices. Feature НГЕН 3 na Kits, Mss 3 REL y тн 
: | о 
Easy-to-insulate connectors provide Conductors and compact code aluminum | ЖОШО ПУ а > 
low-resistance, high-quality connec- strandings 410 1/0 AWG 42 in 1000V ANUAS 
tion, and high pullout values. : 2 AWG to 250 kemil 5.3іп 1000V 4NUSO 
4/0 AWG to 500 kcmil — 6.7 in 1000V 4NU51 4NU47 
THOMAS & BETTS POWER FIRST 10 to 4 AWG 8.0in 50001 to 80007 52ММ0 
Short- Short- 4 to 1/0 AWG 9.0in 5000/ to 8000/ 5ZNN1 
Barrel Long-Barrel Barrel Long-Barrel 4 to 1/0 AWG 9.5in  5000Vto 8000V 5ZNL7 
Splice Splice Splice Splice 2 AWG to 250 kcmil —10.0in 50001 їо 8000V 52ММ2 
Wire Color Die Item Item Item Item 10 to 4 AWG 11.0 in 5000/ to 8000V 57ММ4 
Gauge Code Code No. No. No. No. 2 AWG to 250 kcmil 11.0 in 5000/ їо 8000V 52М18 
Tin-Plated Wrought Copper 4/0 AWG to 500 kcmil 11.5 in 5000/ to 8000V 52ММ3 
8 AWG Red 21 3LM13 | 3LM37 | 22EZ15 | 22Е730 10to4AWG  11.8іп 5000/10 8000/ 5ZNN8 
6 AWG Blue 24 3LM14 | 3LM38 | 22EZ16 | 22Е731 4/0 AWG to 500 kcmil 12.0 in 1000V 5ZNL5 
4 AWG Gray 29 3LM15 | 3LM39 | 22EZ17 | 22Е732 4/0 AWG to 500 kcmil 13.0 in 5000V to 8000V 5ZNL9 
2 AWG Brown 33 3LM16 | 3LM40 | 22EZ18 | 22Е733 2 AWG to 250 kcmil 13.2іп 5000Vto8000V 52МР0 
1 AWG Green 37 3LM17 | 3LM41 | 22EZ19 | 22E234 4/0 AWG to 500 kcmil 14.5 in 5000V to 8000V 52МР1 
1/0 AWG Pink 42 3LM18 | 3LM42 | 22EZ20 | 22Е735 2 AWG to 250 kcmil 16.0 in 5000/10 8000V 5ZNN6 
2/0 AWG Black 45 3LM19 | 3LM43 | 22EZ21 | 22E236 4/0 AWG to 500 kcmil 18.0 in 5000V to 8000V_5ZNN7 
3/0 AWG Orange 50 3LM20 3LM44 22EZ22 22EZ37 Power Cable a Kits, Make 1 Splice 
4/0 AWG Purple 54 3LM21 | 3LM45 | 22Е723 | 22Е738 10 to 2 AW 4.5 in 5000V 4NU52 
250 kcmil Yellow 62 3LM22 | 3LM46 | 22EZ24 | 22E239 410 2 AWG 4.5 in 5000V 4NU55 І І ti 
300 Кот White 66 3LM23 | 3LMA7 | 220725 | 22E740 170-to 2/0 AWG 564m 100v — 2Nu5; INSURAN 
350 kcmil Red 71 3LM24 | 3LM48 22Е726 | 22Е741 2103/0 AWG 11.875 in 5000V 4NU53 = 
400 kcmil Blue 76 3LM25 | 3LM49 | 22Е727 | 22242 | [Seotcheast™ Multimold Splice Kits; Make T Silice Kits for Motor 
= 500 EE = Brown 87 3LM26 | 3LM50 22Е728 | 22Е743 RATETA 20 in ТІ тан À 
in-Plate rou! uminum 0 in 
= -—— | жо: mm зш Connections 
6 AWG Gra 29 — 3LNO05 — — to Din H 
4 AWG Green 37 — | 3N0 | — ES 40 AWG to 250 іг 801 100/ Шуу аті Месһапіса! 
2 AWG Pink 42 — 3LN07 = = to іп 
1AWG Gold 45 = 3LN08 = = 22 to 10 AWG 10.5 in 1000V 5ZNK7 
1/0 AWG Tan 50 — 3LN09 = = 20 to 0 Lu ТЕП іп ТОЮУ SAIS oe А 
2/0 AWG Olive 54 — 3LN10 — — to Ain its insulate from moisture 
3/0 AWG Ruby 60 = ЗІМІІ = = 22 to 10 AWG 15.6 in 1000V 5ZNK9 d ide physi А t 
4/0 AWG White 66 = 3LN12 = = 22 to 10 AWG 20.3 in 1000V 57410 апа provide physical protec- 
250 kcmil Red 7i — 3LN13 = = 22 to 10 AWG 25.0 in 1000V 5ZNL1 tion for electrical connections. 
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ELECTRICAL 
Compression Connectors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Hydraulic Crimping Tools 


- 22P210—Features a specialized latch-style head 
with a generous working stroke for a wide variety 
225209 of crimping applications. Provides 180° head 
Max. rotation. Audible pressure valve indicates properly 
Crimping Mfr. Item imp. High- 
jim Bus Wadai Nae completed crimp. High-speed ram advance for 
Crimping Tools : m faster crimps. 
Latch Head Hydraulic Crimp Tool 12,000 15  Y500CTHS 22Р210 Қ қ 
Dieless Hydraulic Crimper 1200019 Y8iKFT 229221 22Р221--Ғезішгев die-less flip-top head that 
Die-less 1-Crimp Тоо. 22,0001b Ү644Н5ХТ 22P209 facilitates tool removal from continuous conduc- 
Hypress C-Head, uses U-Die 24,000 |b | Y750HSXT 22Р161 tor runs and eliminates the need to purchase and 
Hypress Covered Head 24,000 Ib Y750CHSXT 22P162 u e e e purcha: 
Кин RETE Crimping Head 12.0tons ^ YS5BH 227184 — maintain dies. Designed with audible pressure 
rimping fool Accessories H П j = 
Hydraulic Pump, 0.5 hp HP, 15V, EDI. рд valve. Die embossment provides 360? inspect 


UST RR E s 
уагашіс Pump, 0. p ] A 
11 AA, 00.403 gal gal. Capacit YIOAC9 22Р239 


Hydraulic Hose Assembly, 10,000 pst, 25 t: PT2990125 22P208 ^ longer life, efficiency, and reliability. 


e 


ability. Handle trigger release with convenient ram. 
Advanced high-speed pump provides fast crimps, 


S BURNDY 
22P209, 22P161, 22P162—Dieless system 
requires only 1 crimp for each wire termination for 
both long and standard length barrels on HYLUG 
terminals and HYLINK splices. Rapid-advance 
pump for faster crimps. Pressure relief valve 
provides audible indication that crimp is complete. 
Handle trigger drain for convenient ram retraction. 
Comfort-grip handle. 


22P163—Makes connector installation and tool 
removal from line conductors of overhead lines 
easy. Lifting eye allows head to be lifted into 
working position. Easy die changing. Secure die 
alignments are provided with heavy-duty reinforced 
back. Mates with all universal hot-stick tooling. 


Color Cable Mfr. Item Color Cable Mfr. Item Color Cable Mfr. Item 
fot rt н rie MDG нар No. Code Range Model No. Code Range Model No. 
ype W Cutter Die b B E Em : А 
YSOOCTHS, PATMD6 Series] 2/0 AWG W245 22P139 | Pink 500 Kemi U34ART 22P191 
22P125 — 4-4/0 ACSR W28K 22P132 — 2/0-3/0AWG 4247 22Р134 |Brown 500 Kcmi U34RT 22P185 
f= Type W Die Holder = 2/0- 4/0 AWG W249 22P128 | Green 600 kcmi U36RT 22P196 
= - WDIETREE 22Р124 — 470 AWG W660 22Р140 | Pink 535 Flex Kcmil U38XRT 22P202 
IH ррег and Lower Crimping Die (MD6, MD7, pa " " 
é a ^ 22pizg 008840, YSODCTHS, PATOD, PATMDG Series) 4-2 ASCR W687 22Р143 Black 750 Kcmi U39RT 22P192 
“ Green 1AWG WICVT — 22P154 — 1/0 АС5Ң- 1/0 ААС W702  22P133 | — 4 Sol (162 22Р181 
ud i 74 Brown 2 AWG W2CVT — 22P148 = = WBG  22P125 | — 2-3 Str U163 22P180 
{7 y Gray 4 AWG WACVT — 22P153 — S8so-1/0AWG WC 22P127 | — 300 Kcmi (170 22Р182 
: Blue 6 AWG W5CVT — 22P151 = 2SOL-4 AWG М/К840 22Р145 | — 500 Kcmi U210 22P177 
>: BURNDY Red 8 AWG W8CVT — 22P152 — — _ МО 22P126 | — 700 kcmi U316 22P175 
= К : Pink — 1/0AWG W25VT — 22P146 (35 Yon Hon 145 130. PATIO PATAS = 700 kcmi 0321 22172 
Crimping Black — 2/0AWG W2GVT —22P150 | Green TAWG  — UICRTi 22Р203 Purple 1 AWG -250 komil 0654 22Р170 
. Orange 3/0 AWG W27VT — 22P149 | Brown 2 AWG U2CRT  22P188 | — 700 kcmi U655 22P174 
Tool Dies Purple 4/0 AWG W28VT 22Р147 | Gray 4 AWG U4CRT  22P198 | — 2/0ACSR, 2/0 AAC U659 22P178 
White 250-300 kcmil W30RT  22P157 | Blue 6 AWG USCRT  22P197 Orange 1 AWG - 250 kcmil U997 22P166 
Designed for making Red 350 kcmil W31RT  22P155 | Red 8 AWG USCRT 22Р204 |Brown 4/0 AWG - 500 Kcmil U1104 22P173 
> Brown 500 kcmil W34RT  22P156 | Green 14-8 AWG UTITi 22P179 |Brown 2-6 AWG UC 22P168 
(MEE m Em NE E E EXE E 
1 j = ас! = = 
electrical connections. = TAWG Wi63 — 22P130 | Orange 3/0 Kemil U27RT 22P201 | — = UO 22Р167 
These dies are part of a = {STR Wi6422P138 | White 4/0 AWG U28ART 22Р104 | Upper and Lower Crimping Die (/46) 
color-coded connection — 170- 4/0 AWG W165 22P136 | Purple 4/0 AWG U28RT 22Р184 ашт a 20 Flex тебе PYFR 22P206 
қ um " pper and Lower Crimping Die Se 
system where cable size 3/0 AWG W166 22P135 Yellow 250 Komil U29RT 22Р189 (Y35,Y39,Y750,Y45,Y46, PAT750, РАТ46) 
is represented by a corre- . — — W167 22P144 | White 300 Kcmil U3ORT 22P195 | — 6AWG - 750 Kcmil UDIEKITAL | 22P176 
А = 2 AWG W239  22P142 | Brown 350 Kcmil U31ART 22P193 | — GAWG-750Kcmil UDIEKITCU —22P169 
sponding color on lugs, = 1/0 AWG М/241 22P141 Red 350 Kcmil U3IRT 22Р190 | — — UDIEKITHYGRD —22P205 
taps, and dies. — 9STR-4/0AWG W243 22P137 | Blue 400 Kcmil U32RT 22Р199 
ThomaséBetts 
3LT12 and = = 
SLT13 are | Compression Connector Tool Dies 
OB For use with Thomas & Betts compression connector tools. Dies 
Thomasé etts create diamond-shaped compression for proper overall crimp. 
Compression Connector Tools Color Mir, Mem 
S S " і Y Code Model No. 
Pied unr tire oe уы, sicily TT er arr 
completed crimp each time. Color-coded die ed 21, Blue 24, Gray 29, Brown 
А n : Green 37, Pink 42, Black 45, О 50 13462 3LJ76 
wheel rotates into position for proper die nest. pe Purple 54, Yellow 62 angeo T6 SEIT 
Works with Color-Keyed® and Blackburn®, 3LTO9 Dies for No. 3LT12 (TBMS-S) Tool 
fi Я o ey доп Red 21, Blue 24, Gray 29, Brown 33 13454 3LJ70 
eaturing the color-keyed system connectors. Mit Пет Green y, Pink 42. Black 45, Orange 50 i 3455 3. Jn 
inti urple 04, Yellow 
FIGURE Сар. Мой! Но. Gold 45, Tan 50, Olve 54, Ruby60 15457 379 3LJ75 
Installs Copper and Aluminum Lugs 10 to 6 AWG Aluminum, 8 to 2 AWG 500 er TBM45S 4XMR7 Di Пе No. 31713 (TBMG6S) Tool Di 
Includes Dies 21 through 66 1010 4/0 AWG Aluminum, 250 MCM to 8 AWG Copper TBM5-S 3LT12 Hes for НО. E TIT l MGS) 001, Upper Dies 
For Dies 21 through 76 10 AWG to 350 МСМ Aluminum, 8 AWG to 500 МСМ Copper ТВМ65 31113 80 2.1; rf DEIN 13475 3LJ86 
Includes Dies 21 through 87 10 AWG to 350 KCMIL Aluminum, 8 AWG to 500 KCMIL Copper TBM8S 31116 БИ 54, уе 38 Ж THYOOXUES 
Hydraulic Crimping Tool Tay 43, ©  BIUe 
4-Ton Manual Hydraulic Crimping n Brown 33, Green 37, Black 45, 19474 3LJ85 
Tool for Dies 21 through 94 Up to 750 MCM Aluminum, Up to 900 MCM Copper TBM14M 31109 Orange 50, Gold 45, Tan 50 
Head, Dieless 790 Red 21, Blue 24, Brown 33, Green 3LJ86 
37, Pirk 22, Black 45, Orange Б 13477 3LJ88 
2 urple 54, GO , lan 20, Ullve 
C Taps Thomas&Betts | -Gray 23, Yellow 62 Ruby 60, MURS US 
: xí 4 — cm White 66, Red 71, Blue 76 
» High-conductivity Heavy reinforcing ribs locate the compression dies and strengthen Brown 87 13478 3LJ89* 
wrought copper the compression joint. They assure positive, all-around compression Dies Tor No. 31109 (ТВМ14М) — 
= For 600V applications with low resistance and high pullout values. Order installation tools Blue 24 41552255 3LK20 
i i i Gray 29 1552755 3LK22 
and dies on this page. UL Listed. EUM Jeep Se SIKIS 3Luss 
Wire Color Die Mfr. Item Green 37 1551355 3LK16 
Range L H Сойе Code Model Мо. Pink 42 1550855 3LK12 
Branch 10to 12 AWG, Main 10108 AWG sin Zein Blue 24 54710 3LM28 Black 45, Gold 45 1552655 3LK21 
Branch 8 to 12 AWG, Main 6 to 8 AWG ein іп Gray 29 54715 31М29 Orange 50, Tan 50 1553055 3LK24 
Branch 8 to 12 AWG, Main 8 10 4 AWG — 1 vein sin Brown 33 54720 3LM30 Purple 54, Olive 54 1551155 3LK14 
Branch 6 to 12 AWG, Main 5 to 3 AWG 1 952 in !Ziein Green 37 54725 3LMS31 Yellow 62 1551055 3LK13 
Branch 4to 12 AWG, Main 4to 2 AWG — 1 Yin in Pink 42 54730 3LM32 White 66 1553455 3LK26 
Branch 3to 12 AWG, Main 310 TAWG 11/6іп 7&in Black 45 54735 3LM33 Red 71 1551455 3LK17 3LK19 
Branch 2 to 12 AWG, Main 2 AWG to 1/0 11/віп 522 in Orange 50 54740 3LM34 Blue 76 1551255 3LK15 
Branch 1 їо 12 AWG, Main 2/0 to 1 AWG 11/6іп 1 Vein Purple 54 54745 3LM35 3LM28 Brown 87 1550655 3LK11 
Branch 2 to 1/0, Main 3/0 to 1/0 Tein 1 еіп Yellow 62 54750 3LM36 * Includes upper and lower die. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Terminals 
POWER 
- = = © а 
Wire Terminal Kits 3M Phunuir 1 
No. of Terminal Item 
feces Type Includes No. 
16) Closed End Connectors, (16) Instant Auto-Electric Connectors, (16) Self Stripping Electrical Tap Connectors, 
96 — Nylon Insulated 24) Male and (24) Female Butted Seam Disconnects, and White Plastic Case, Crimping Tool 2FZJ9 
184 — Vinyl Insulated X294, 4X296, 4X298, 4X299, 4X304, 4X306, 4X308, 4X310, 4X312, 4X313, 4X258 


sfr d Connectors and 4X816 Crimping mi Is, (275) Ring Te Is, (50) Femal 

А utt Connectors, ear, ork Terminals, ing Terminals, emale 

Е i Vinyl Insulated Disconnects, and a Rugged Metal Case, Crimping Tool, Tape Dispenser 2FZL6 
andui: 

10) BSV14X, un BSV18X, (10) DV18-250B and (10) DV14-188B Vinyl Disconnects, (10) PV10-8R, (18) PV14- 

147 Assortment ТОВ, (18) PV18-6F and (18) PV14-8F Vinyl Fork Terminals, (18) PV18-8R, (5) JN418-212 Nylon Wire Joints, and (10) 39CA62 

BSV10X inyl Butt Splices, and (10) PV10-10R Vinyl Ring Terminals, and Plastic Box, CT-160 Crimping Tool 

10) BSV14X, (9, BSV18X, (10) DNF14-250 and (10) DNF18-250 Nylon Disconnects, (10) JN418-212 Nylon 

160 Assortment Wire Joints, (10) PV10-8R, (20) PV14-10R, (20) PV18-6F and (20) PV14-8F Vinyl Fork Terminals, (20) PV18- 39CA59 

8R, and 10) BSV10X Vinyl Butt Splices, and (10) PV10-10R Vinyl Ring Terminals, and Plastic Box : 

100) Cable Ties Terminals, un DNF18-250, (100) MP150 Marker Tags, (100) PN14-10R Ring Terminals, (100) 

РМ14-610В, (100) PN18-6LF, (100) PN18-8F Fork Terminals, (25) BSN10 Butt Splices Marking System, (50) BSN18, 


1,177 Assortment 50) DV10-250 Disconnects Splices, (50) PN10-10LF Locking Fork Terminals, (50) PN10-10R Ring Terminals 436M07 $ 
Disconnects, BSN14 Butt Splices, DNF14-250 Disconnects, Installation Tool Cable Ties, PMD-0-9 Marking Dispenser 
— and Tape, PN14-8LF Locking Fork Terminals, PN18-610R Multi-Stud Terminals, РХ-0 Marker, Steel Kit Box З9СА62 
‘ower Firs! 
16) 4FRK7, (16) 4FRK8, (16) 4FRK9, (16) 4FRH1, (16) ДРАКА, (24) 4FRKO, 
145 Nylon Insulated i 4FRK6, n 4FRJ3 болеп: ДІ rimping ool үз) SWHHS 
194 Vinyl Insulated 12) 4FRH5, (12) 4FRH6, (12) 4FRH7, (8) 4FRH8, (12) 4FRH2, (12) 4FRH3, (12) 4FRH4, (12) 4FRJ2, (11) 4FRH9, (10) 4FRJT, 5UGKS 
y a rot 4FRJ3, 5 ) 4FRES, NE ) 4FRL1, 19) 4FRC8, (12) 5WHD6, EU Connectors and Crimping Tool 
15) 24707, (15) 240708, (15) 24C711 40726, (15) 24C727, (15) 24728, (15) 240736 
270 Nylon Insulated (15) 246744, (15) 240747, (15) 246758, (15) 246762, (15) 246765, (15) 246776, (15) 246782, 246971 
15 246787, 15 240852, 15 246853, 15 246854, and JD-1021 Crimping Tool 
270 Vinyl Insulated 270 Terminals, JD-1021 Crimping Tool 240972 
270 Non-Insulated 270 pu Mana Crimping e 5 " " " 246973 
18) 4FRG3, (18) 4FRG4, (36) 4FRG5, (34) 4FRG6, (18) 4FRF8, (18) 4FRF9, ( 18) 5UGK7, (18) 5UGK8, (17) 5UGK9, (18 
282 Non-Insulated (eis (12) SER? (12) ШІМ (12) AERO? (12) AUNT. (8)4 AR "n (12) SWHE2 LER irn] uro SUGKA 


Standard Locking Flanged Block 
Фф. qo Y 5UGL1 4FRD2 


POWER 


"e 
Fork Terminals 3 ih 3M 


POWER = 


BLUE 16 YELLOW 12 
Pan e 39AY37 RED 22 {0 16 AWG) 1014 AWG to 10 AWG 
DUIT Insulation Stud Item Pkg.| Item Pkg. Item Pkg. 
Е . Type — Size Seam Brand No. Qty. | No. Qty. | No. Qty. 
Disconnect Terminal Adapters — 
p #6 Butted Power First 5WHE4 100 | SWHE7 100 | 5UGN9 50 
It Pk Vinyl #8 Butted Power First 5WHES 100 | SWHE8 100 | 5WHES 50 
- em 0. #10 Butted Power First 5WHE6 100 4FRH4 100 4FRL1 50 
Description Brand No. d #6 Grip Sleeved Panduit 39AZ79 T 1000 — —| — — 
YA" Female Disconnect to Right Angle Screw Terminal Adapter Power First — 5UGNA 100 #6 Grip Sleeved Panduit | 39AZ78 f 100 394768 i 100|39AZ54 50 
3-Way VÀ" Adapter, 1 Female to 2 Males Panduit 39AY37 100 p 
d #6 Brazed 3M 3RWJ9 T 100 3RWK1 100 | 3RWK2 50 
peu REM -ңуүҢү)(үҢұбң)у)у)үу| .-....- #8 Огір Sleeved Panduit | 39AZ82 | 100 | 39AZ71 + 100 39AZ57 50 
Nylon #8 Grip 5 eeved _ Pandui = — = — | 39AZ56 500 
#8 razed 3M 3RWK3 f 100 3RWK4 100 | 3RWK5 50 
#10 Grip Sleeved Panduit | 39AZ74 100 | 39AZ60 t 100 | 39AZ45 50 
#10 razed 3M 3RWK6 100 | 3RWK7 100 | 3RWK8 50 
38YU61 Vain Grip Sleeved ^ Pandui — — |39A263 ¢ 100 | 39AZ49 50 
#6 razed Power First; 5UGJ7 25 | BWHJ5 25 — — 
Heat Shrink #8 Brazed Power First 5UGJ8 25 | 4FRF6 25 | SWHJ2 25 
#10 Brazed Power First, 5UGJ9 25 | SWHJ6 25 | 5WHJ3_ 25 
WEE Y in Brazed Power First — — | 5060/6 25 | SWHJ4 25 
#6 Butted Power First 5WHD8 100 | BWHE1 100 | 5UGPO 50 
Baunuir #6 Brazed Panduit | 39AZ15 1000! 39AZ06 + 100 — — 
#8 Butted Power First 5WHD9 100 | SWHE2 100 | 5WHE3 50 
#8 Brazed Pandui — — | 39AZ09 100 | 39AY96 50 
Sta-Kon Bare* — #8 Brazed Pandui — -- | 304710 ¢ 1000 — — 
4XMR5 #8 Brazed 3M — — |1DMC4 100 10МС5 50 
= = #10 Butted Power First; 5WHEO 100 | 4FRF9 100 | 4FRG1 50 
Crimping Tools #10 Brazed Panduit | — — 304Ү44 100 39AY86 50 
. #10 Brazed 3M — — | 4X265 100 | 4X266 50 
For additional crimping tools, see page 844. Locking s 
#6 Butted Power First; 4FRD3 100 | 4FRDS 100 | 5UGN8 50 
Mfr. Item Vinyl #8 Butted Power First 5WHDS 100 | SWHD6 100 | 5WHD7 50 
Description Model No. y #10 Butted Power First. 4FRD4 100 | 4FRD6 100 | 4FRD7 50 
Power First TJA in Butted Power First — — — — | 4FRD8 50 
6-Pc. Kit, 1 Tool and 5 Dies, Includes Case 240968 246968 #6 Brazed 3M SHE46 f 100 5HE48 100 | 3NLW5 50 
6-Way Tool, 22 to 10 AWG Capacity 24969 240969 Nylon #8 Brazed 3M 3RWJ5 Т 100 | 3RWJ6 100 | SRWJ7 50 
Panduit y #10 Brazed 3M 5HE47 | 100 5HE49 100! 5HE50 50 
For Use With UL Listed and CSA Certified Supra-Grip(TM) Disconnects CT-1015  1LELA Yin Brazed ЗМ — — | 3RWJ8 100, 5HE51 50 
For Use With Panduit Nylon and Vinyl Insulated СТ-1550 38YU61 #6 Butted Power First 5WHC6 100 | 5WHC9 100 — — 
Terminals, Splices and Disconnects Bare* #8 Butted Power First 5WHC7 100 | 5WHDO 100 | 5WHD2 50 
For Use With Panduit Insulated Terminals and Splices, #10 Butted Power First; SWHC8 100 | BÉWHD1 100 | 5SWHD3 50 
Fully Insulated Disconnects, Insulated Parallel Splices CT-1525 38YU62 YA in Butted Power First -- — — — |BWHD4 50 
and Crimps Panduit Barrel Insulated Disconnects Flanged | 
For Use With Panduit Non-Insulated Terminals and Disconnects, СТ-1570 38YU63 Vin #6 Butted Power First; SUGL1 100] — — |24C950 50 
Panduit Non-Insulated Splices and Compression Lugs y #10 Butted Power First 50612 100 | 4FRJ4 100 — — 
For Use With Panduit Non-Insulated Tubular Terminals (S series), Copper Block 
Code Conductor Lugs and Splices, Copper Flex Conductor Lugs, Dual CT-1700 38YU64 Е #6 Butted Power First. 4FRH2 100 | 4FRH3 1001 — — 
Rated Aluminum Lugs and Splices and CTAPF10-16 to CTAPF3-12 Vinyl #8 Butted Power First 5WHF5 100 | BWHF6 100 | 5WHF8 50 
Copper Taps, Includes 5 - Position, Color Coded Rotating Die #10 Butted Power First 4FRD2 100 | SWHF7 100 | 5WHF9 50 
Sta-Kon #6 Brazed 3M 5НЕ52 7 100 5НЕ54 10| — - 
For Use With A, B, C, Pt Non-Insulated Terminals and Splices, Includes \ҮТ111М | 3KH45 Nylon #8 Brazed 3M 3RWK9 100 | 3RWL1 100 | 3RWL2 50 
Wire Cutter, Wire Stripper, Screw Cutter and Insulated Grips #10 Brazed 3M 5НЕ53 100 | 5НЕ55 100 | 5HE56 50 
For Use With A, B, C: AB, PT, RA,RB, RC Insulated and #6 Brazed Power First. 4FRF7 100 = = E = 
Non-Insulated Terminal and Splices, Includes Wire Cutter, WT2000 3KH52 #6 Brazed 3M 4X260 f 100 4X264 100| 3NLV1 50 
Wire Stripper. Screw Cutter and Insulated Grips Bares —#8 Brazed Power First_ — — | SWHF1 100| = — 
For Use With Nylon and Vinyl, Type RA, RB, RC Insulated 78 Brazed 3M 1DMD3 + 100 TDMD4 100 | 1DMD6 50 
Terminals, Disconnects, and Splices, Includes Color-Coded ERG4001 4XMR5 #10 Brazed Power First 5UGK6 100 | 5WHF2 100 - — 
Die Nests, Die Embossment, Terminal Locator #10 Brazed 3M 4X262 1 100 10М05 100 | 10М07 50 
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- B 
Male Disconnect —n 
Full Heat Shrink Piggyback 
go Insulation —— Disconnect 
isconnect 5WHH5 Partial Insulation 
Partial Insulation Male Disconnect 31A493 
4FRE4 Noninsulated POWER 
Di t Terminal C Ж pur 3M 
isconnect Terminals . Pan 
RED 22 to 16 AWG BLUE 16 to 14 AWG YELLOW 12 to 10 AWG 
Insulation Tab Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Type Size Insulation Seam Brand No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Female Disconnect 
Vinyl 0.020 in x 0.187 in Partial Butted Power First 5WHC3 100 ДЕВЕЗ 100 == = 
0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power First 4FRE4 100 4FRJ2 100 4FRE5 50 
0.032 in x 0.250 in Partial Sleeved Barrel Panduit 39AY55 1 100 39ДҮ45 100 — — 
0.032 in x 0.250 in Partial Sleeved Barrel Panduit 39AY60 1 1000 39AY53 1000 — — 
0.032 in x 0.250 in Partial Brazed 3M — — 2DTV4 1000 2JMD3 500 
0.032 in x 0.250 in Full Butted Power First ДЕВКА 100 4ҒВК5 100 AFRK6 50 
Nylon 0.032 in x 0.250 in Full Butted Panduit 39AY56 t 100 39AY47 20 39AY39 50 
0.032 in x 0.250 in Full Butted Panduit 39AY57 t 1000 39AY46 100 39AY38 500 
0.032 in x 0.250 in Full Sleeved Barrel Panduit E == 39АҮ49 50 39AY41 50 
0.032 in x 0.250 in Full Brazed 3M 2DRX2 1000 2DRU4 1000 2JME2 500 
0.032 in x 0.250 in Full Brazed 3M 2JLE4 1 2JLD5 1 2JJW3 t 500 
0.032 in x 0.250 in Full Butted 3M — — 5X425 100 5X426 50 
Heat Shrink 0.032 in x 0.250 in Full Butted Power Firsi 5UGK2 25 5UGK1 25 5UGKO 25 
0.020 in x 0.187 in None Butted Power Ріг SWHC4 100 50010 100 E = 
Bare* 0.032 in x 0.250 in None Butted Power Firs’ 5WHC5 100 5UGK8 100 5UGN7 50 
0.032 in x 0.250 in None Sleeved Barrel Panduit — = 39AY35 100 39AY34 50 
0.032 in x 0.250 in None Sleeved Barrel Panduit = = 39AY36 1000 39AY33 500 
Female Disconnect with Copper Sleeve 
0.020 in x 0.110 in Partial Butted Power Firs 246894 100 246903 100 246909 50 
0.020 in x 0.187 in Partial Butted Power Firs’ 246891 100 246899 100 246907 50 
0.020 in x 0.187 in Ful Butted Power Firsi 24C880 100 24C885 50 = — 
Vinyl 0.032 in х 0.110 in Partial Butted Power Firs 246893 100 246902 100 246908 50 
0.032 in x 0.187 in Partial Butted Power Firsi 24C889 100 240897 100 240906 50 
0.032 in x 0.187 in Ful Butted Power Firs’ 246879 100 240884 50 = = 
0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs’ 246887 100 246895 100 246904 50 
0.032 in x 0.250 in Ful Butted Power Firsi 246878 100 246883 50 240886 50 
0.020 in x 0.110 in Partial Butted Power Firs 246722 100 246730 100 246858 50 
0.020 in x 0.187 in Partial Butted Power Firsi 240786 100 246784 100 240856 50 
0.020 in x 0.187 in Ful Butted Power Firsi 246729 100 246709 50 = = 
Nylon 0.032 in x 0.110 in Partial Butted Power Firs 246741 100 246773 100 246857 50 
0.032 in x 0.187 in Partial Butted Power Firsi 246787 100 246785 100 240855 50 
0.032 in x 0.187 in Ful Butted Power Firsi 246783 100 24С761 50 = = 
0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs’ 240738 100 246770 100 240712 50 
0.032 in x 0.250 in Full Butted Power Firs 240760 100 246762 50 246708 50 
Female Flag Disconnect 
Nylon 0.032 in x 0.250 in Full Butted Panduit 39AY65 1000 39AY63 1000 — — 
0.032 in x 0.250 in Full Butted Panduit 39AY64 50 39AY62 50 — = 
Bare* 0.020 in x 0.187 in None Butted Power Firsi 5UGN2 100 5UGN3 100 = = 
0.032 in x 0.250 in None Butted Power Firs 5UGN1 100 5UGK9 100 — — 
Female Flag Disconnect with Copper Sleeve 
Nylon 0.032 in x 0.250 in Ful Butted Power Firs 24707 50 246723 50 246752 50 
Male Disconnect 
Vinyl 0.020 in x 0.187 in Partial Butted Power Firs 5WHC1 100 5WHC2 100 — — 
0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs SWHH1 100 4FRE2 100 SWHH2 50 
0.032 in x 0.250 in Partial Sleeved Barrel Panduit 39AY61 100 39AY54 100 39AY44 50 
0.032 in x 0.250 in Partial Brazed 3M — — 2JLK3 1000 2JMD7 500 
Nylon 0.032 in x 0.250 in Full Butted Power Firs 4FRK7 100 4FRK8 100 4ЕВК9 50 
0.032 іп х 0.250 іп Full Butted Panduit 39AY59 1000 39AY52 1000 39AY42 500 
0.032 in x 0.250 in Full Butted Panduit 39AY58 50 39AY51 50 39AY43 25 
Heat Shrink 0.032 in x 0.250 in Full Butted Power Firs 5WHH5 25 5WHHA 25 5UGK3 25 
Bare* 0.020 in x 0.187 in None Butted Power Firs’ 5WHA8 100 5WHC0 100 = = 
0.032 in x 0.250 in None Butted Power Firs 5WHA9 100 5UGK7 100 5UGN6 50 
Male Disconnect with Copper Sleeve 
0.020 in x 0.187 in Partial Butted Power Firs 240892 100 246901 100 -- -- 
Vinyl 0.032 in x 0.187 in Partial Butted Power Firs 246890 100 246898 100 — — 
0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs 240888 100 240896 100 246905 50 
0.020 in x 0.187 in Partial Butted Power Firs 246790 100 246792 100 - = 
0.020 in x 0.187 in Full Butted Power Firs 246847 100 246851 50 — — 
Nylon 0.032 in x0.187 in Partial Butted Power Firs 240789 100 246791 100 — — 
0.032 in x 0.187 in Full Butted Power Firs 240846 100 240850 50 = = 
0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs 246852 100 240853 100 246854 50 
0.032 in x 0.250 in Full Butted Power Firs 246706 100 24С788 50 24С763 50 
Piggyback Disconnect 
Vinyl 0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs! 31A495 50 31A496 50 31A497 50 
0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs 31A492 50 31A493 50 31A494 50 
Nylon 0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs 31A505 50 31A506 50 31A507 50 
0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs 31A502 50 31A503 50 31A504 50 
Heat Shrink 0.032 in x 0.250 in Partial Butted Power Firs 31A498 50 31A499 50 31A501 50 
Bare* 0.032 in x 0.250 in None Butted Power Firs 31A508 100 31A509 100 31A510 100 
* Bare terminals are not color coded. 1 22 to 18 AWG. + Features interlocked barrel. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


ELECTRICAL 
Terminals 


BPhunumr EI 3M 


Ring Terminals 
RED 22 to 16 AWG BLUE 16 to 14 AWG YELLOW 12 to 10 AWG 
Stud Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Size Seam Brand No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Vinyl Insulation 
#6 Butted Power First = = 4FRH6 100 5UGP1 50 
#8 Butted Power First 5WHG3 100 5WHG4 100 5WH65 50 
#10 Butted Power First 4ҒВН5 100 4FRH7 100 4FRH8 50 
Nylon Insulation 
#6 Grip Sleeved Panduit 39A780 # 100 39AZ69 100 39AZ55 50 Vinyl Insulated 
#6 Grip Sleeved Panduit 39A781 7 1000 39AZ70 1000 — = 4FRH6 
#6 Brazed 3M 5НЕ57 100 5НЕ59 100 1DMG5 50 
#8 Grip Sleeved Panduit 39A784 # 100 39AZ72 100 39AZ59 50 
#8 Grip Sleeved Panduit 39A785 # 1000 39AZ73 1000 39AZ58 500 
#8 Brazed 3M 3RWL3 100 3RWL4 100 3RWL5 50 
#10 Grip Sleeved Panduit 39A775 # 100 39AZ61 100 39AZ47 50 
#10 Grip Sleeved Panduit 394776 # 1000 39AZ62 1000 | 39AZ46 500 
#10 Butted 3M = — == = 5HE61 50 
#10 Brazed 3M 5НЕ58 100 5HE60 100 = = 
JA in Grip Sleeved Panduit 394777 % 100 394764 100 394751 50 
Yain Grip Sleeved Panduit = = 39AZ65 1000 | 39AZ50 500 
Жіп Brazed 3M 3RWL6 100 3RWL7 100 3RWL8 50 
Js in Grip Sleeved Panduit — — 39AZ67 100 39AZ53 50 
36 in Grip Sleeved Panduit — — 39AZ66 50 39AZ52 50 
vein Grip Sleeved Panduit — = — — 39A748 25 
Heat Shrink Insulation 
#6 Brazed Power First 5WHH9 25 5WHH6 25 = — 
#8 Butted Power First — = = — 5UGN5 25 
#8 Brazed Power First SWHJO 25 AFRF3 25 = = 
#10 Brazed Power First 5WHJ1 25 4FRF4 25 4FRE9 25 
#10 Brazed Panduit = = — — 39A742 20 
'A in Brazed Power First — == 4FRF5 25 4FRF1 25 
He in Brazed Power First — — 5WHH8 25 — — Nylon Insulated 
36 in Brazed Power First — — 5WHH7 25 4FRF2 25 5НЕ60 
Bare* 
#6 Butted Power First 4FRG2 100 4FRG4 100 5UGP2 50 
#6 Brazed Panduit 39AZ16 100 39AZ07 100 39AY95 t 500 
#6 Brazed Panduit 39AZ17 1000 39AZ08 1000 — = 
#6 Brazed 3M 4X274 100 4X280 100 — — 
#8 Butted Power First 5WHGO 100 5WHG1 100 5WHG2 50 
#8 Brazed Panduit 39AZ19 1000 39AZ12 1000 39AY97 1 500 
#8 Brazed Panduit 39AZ18 100 39А711 100 39AY98 t 50 
#10 Butted Power First 4FRG3 100 4FRG5 100 4FRG6 50 
#10 Brazed Panduit 39AZ14 1000 39AZ02 1000 39AY87 1 500 
#10 Brazed Panduit 39AZ13 100 39AZ01 100 39AY88 t 50 
#10 Brazed 3M = = = = 4X286 50 
Уд іп Brazed Panduit — — 39AZ04 1000 39AY90 t 500 
Yin Brazed Panduit = = 39AZ03 100 39AY91 T 50 
Js in Brazed Panduit = = 39AZ05 100 39AY94 1 50 
38 іп Brazed Panduit — — — - 39AY93 50 2 
іп Brazed Panduit = = = — | 39AY92 + 500 Noninsulated 
ГАТ Brazed Panduit — — — — 39AY89 | 50 5WHGO 
RED 8 AWG BLUE 6 AWG YELLOW 4 AWG 
Insulation Stud Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Type Size Seam Brand No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Large Gauge Ring Terminals 
Vinyl йіп Brazed _ Power First — == 
у 36 in Brazed Power First 5WHA7 20 
Nyon - іп Brazed 3M —  — 
Yin Brazed 3M 5ZNR4 10 
#10 Brazed Pandui = = 
#10 Brazed Pandui — = 
Vain Brazed Power First = = 
Yain Brazed Pandui 39A721 20 
Vain Brazed Pandui 39AZ22 200 
Yin Brazed 3M E — 
Bare* Jis in Brazed Рапаий 394725 20 
Ye in Brazed Panduit | — -— | 394735 200 | 39AZ26 200 
¥ in Brazed Power First 4FRL4 20 
36 in Brazed Рапаий | — — | 394732 20 | 39AZ23 20 
36 in Brazed Pandui 39AZ24 200 
Yin Brazed 3M SZNT2 — 10 кеше um 
Yain Brad Райй | —  — | 39MZ8 20 | — = 59һ221 


* Bare terminals are not color coded. t 22 to 18 AWG. ¢ 18 to 14 AWG. # 1410 10 AWG. 


Sta-Kon 


High-Temperature, Bare Ring Terminals 


ThomaséBetts 


A Member of the ABB Group 


Max. temp.: 1200°F. Crimp with tool 4LV85 sold separately. 


20 to 18 AWG 
Stud Item Pkg. 
No. Qty. 
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16 to 14 AWG 


Item 
No. 


Pkg. 
Qty. 


12 to 10 AWG 


3KF93 


385 
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Бей 


== 
5 Butt Splice rows 
E s 
% Connectors . Sta-Kon' ҒРанпшт ЭМ 
Nylon * Noninsulated YELLOW 
Insulated 4FRG7 RED 22 1016 AWG — BLUE 16 їо 14 AWG) 12 to 10 AWG 
5HE62 E o Insulation Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
me Type Seam Brand No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
ж Butt Splice Connectors 
А Vinyl Butted Power First 4FRH9 100 4FRJ1 100 4FRL5 50 
= Nylon Overlapped Sta-Kon 3KF22 1 100 3KF23 100 3KF24 50 
“у Nylon Brazed Panduit 39AY25 t 100 | 39AY23 100 | 39AY22 50 
: Nylon Brazed Panduit 39AY26 t 1000 39AY24 1000 39AY21 500 
Nylon Brazed 3M 5HE62 1 100 5HE63 100 5HE64 50 
Heat Shrink Butted Power First ДЕВЕ8 25 4ҒВЕТ 25 4FRE6 25 
Heat Shrink Seamless Panduit 39AY20 1 25 39AY19 25 39AY18 20 
Bare* Butted Power First 4FRG7 100 | 4FRG8 100 | 4FRG9 50 
Bare* Brazed Panduit 39AY17 t 100 | 39AY15 100 | 39AY14 50 
Bare* Brazed Panduit — — 39AY16 1000, 39AY13 500 
i i 8 AWG 6 AWG 4AWG 
n ed BOE Insulation Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Type Seam Brand No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
4FRL5 5UGVO Large Gauge Butt Splice Connectors 
Vinyl Butted Power First 5WHG8 25 4FRD9 20 4FRE1 20 
16 to 14 AWG 12 to 10 AWG 12 to 10 AWG 
and 22 to 16 AWG | and 16 to 14 AWG and 8 AWG 
Insulation Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Type Seam Brand No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Step Down Butt Splice Connectors 
eat Shrink Butted Power First 5UGV1 50 5UGV2 50 5UGV3 25 
Vinyl Butted Power First 5UGU8 100! 50609 100 50610 50 
* Bare terminals are not color coded. 7 22 to 18 AWG. 
POWER 
Pin Terminals ЗМ Purr 
YELLOW 
RED 22 to 18 AWG BLUE 16 to 14 AWG) 12 to 10 AWG 
Insulation Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Type Seam Brand No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Vinyl Brazed Power First 5UGP3 100 — — — — 
5UGP3 Vinyl Butted Power First — — 5UGP4 100 | 5UGP5 50 
Nylon Brazed 3M 3RWL9 100 | 3RWN1 100 | 3RWN2 50 
Bare* Butted Power First 5UGP6 100 | 5UGP7 100 | 5UGP8 50 
Bare* Brazed Panduit 39AZ20 100 — == = — 


x < 
7 ә- 


* Bare terminals are not color coded. 


Pan-Term? Ferrules 


Phunuir 


Designed with seamless barrel to contain loose wire strands for superior terminations. These ferrules ease 
insertion of wire into terminal block, and are suitable for limited-space panel applications. Type FSD and FTD 


ferrules feature polypropylene insulation housing and funnel entry for faster insertion and lower installed cost. 
Meet DIN standards for wire containment. UL Listed. 
Wire Insertion Insulation Mfr. ltem Pkg. Wire Insertion Insulation Mfr. ltem — Pkg. | Wire Insertion Insulation Mfr. Item Pkg. 
Range Length Color Model No. Qty. Range Length Color Model No. (му. | Range Length Color Model No. Qty. 
Tipe F, Bare, Max. Temp. 302°F 22 to 20 AWG — 9 in White FSD75-8-D — 39AX60 500 | 12AWG іп Gray FSD81-10-D 39АХ80 500 
AWG 1%2іп аге F/8-10-M 39АХ42 10001 20AWG 195 in White FSD75-8-DSL10 39AX61 500 | 12 AWG іп Gray ЕЅ081-12-С 39AX81 100 
14AWG 1%2іп Bare F80-10-M 392АХ43 1000, 18 AWG Tha in Gray FSD76-10-D 39АХ62 500 | 12 AWG 75 in Gray FSD81-18-C 39AX82 100 
14AWG 1952 іп Ваге F80-12-M 39АХ44 10001 18 AWG 195 in Gray FSD76-8-D —39AX63 500 | 10 AWG іп Yellow Ғ5082-102-: 39AX83 100 
10AWG 1У2іп Ваге F82-12-M 39АХ45 1000| 18 AWG T/5 in Red FSD77-10-D 39АХ64 500 | 10 AWG % in Yellow FSD82-18-C 39АХ84 100 
10AWG 1%2іп Bare F82-15-M 339AX46 10001 18 AWG Hin Red FSD77-12-D 39AX65 500 | 8 AWG yb in Red ЕЅ083-12-С 39AX85 100 
8AWG Yin Bare F83-12-D 39АХ47 500 18 AWG 36 in Red FSD77-6-D — 39AX66 500 | 8AWG 75 in Red FSD83-18-C 39АХ86 100 
SAWG %ріп Bare F83-15-D 30АХ48 500 | 18 AWG 1% in Re FSD77-8-D  39AX67 500 | 6 AWG іп Blue FSD84-12-C 39АХ87 100 
6AWG 1%22in Bare F84-12-TL 39АХ49 250 18 AWG 199 in Red FSD77-8-DSL2 39AX68 500 | 6AWG % in Blue FSD84-18-C 39АХ88 100 
6AWG 95 in Bare Ғ84-15-ТІ 39АХ50 250 | 16 AWG Т ІП Black FSD78-10-D —39AX69 500 | 2 AWG % їп Red FSD86-16-L 30АХ80 50 
4AWG 7%2іп Ваге F85-18-C 39АХ51 100 16 AWG y in Blac FSD78-12-D 39АХ70 500 Шегі е ТВ, Twin Wire, Polypropylene Insu Insulation Max. Temp. 221°F 
TAWG 3% in Bare F87-25-C  39AX52 100 | 16 AWG 75 in Blac FSD78-18-D  39AX71 500 e in hite -8-D 39AX90 500 
LI ЕП, Polypropylene Insulation, Max. Temp. 221°Е 16 AWG Hin Blac FSD78-6-D — 39AX72 500 АЛС Jie in Gray ne 10-0 39AX91 500 
1% in Gray FSD/2-8-D 39AX53 500 | 16 AWG ie in Black FSD78-8à-D 30АХ73 500 18AWG “біп бга FTD76-8-D  39AX92 500 
5i AWG ¥ in Yellow _ FSD73-6-D 39AX54 500 | 16 AWG 195 in Black —FSD79-8-DSLO 39AX74 500 | 18AWG еіп Re FTD77-10-D 39АХ93 500 
24AWG “сіп Yellow ҒОП73-8-0 39АХ55 500| 14 AWG Ty in Yellow FSD79-8-D —39AX75 500 18AWG біп Red FTD77-8-D 39АХ04 500 
22AWG віп Turquoise FSD74-6-D 39AX56 500 | 14 AWG іп Blue FSD80-12-D  39AX76 500 | 16 AWG ?Vein Black FTD78-12-D 39АХ05 500 
22 AWG "сіп Turquoise FSD74-8-D 39AX57 500 | 14 AWG 75 in Blue FSD80-18-D  39AX77 500 16AWG "sin Black FTD78-8-D  39AX96 500 
20 AWG 175 in ite FSD75-10-D 39AX58 500 | 14 AWG 195 in Blue FSD80-8-D —39AX78 500 14AWG еіп Blue FTD80-10-TL 39AX97 250 
20AWG %їп White — FSD75-6-D 39AX59 500; 14 AWG 195 in Blue — FSD80-8-DSL6 39AX79 500, 14AWG 7%1п Blue FTD80-13-TL 39AX98 250 
POWER 
Min. Wire Max. Wire Mfr. Item Pkg. 
Combination Combination Brand Model No. Qty. 
300 V Max. Voltage 
(2) 14 AWG (i We (hy win? 20 Power First|  4FRJ3 4FRJ3 50 
(2) 22 AWG (1)18 AWG aa (3) 22 AWG Power First 4FRH1 4FRH1 100 
eoe Max. Voltage 
Closed End Connectors ШЕТ (3) 16 AWG 3M S-81-A  4X839 50 
| | (022 IWG with (4) 16 AWG with (1) 12 AWG IDEAL 30-2476 6060 100 
Preinsulated nylon connectors with beveled ib 12 AWG (4) 18 AWG Panduit | JN418-212-¢  39AY84 100 
nings allows wire to ease into entry and 2) 12 AWI 4) 18 AW! Panduit | JN418-212-D 30АҮ85 500 
ope 9 А case 10 у 6 ) 2) 22 AWG 20 AWG 3M 5-11-А(ВОХЕС) 4Х2044 100 
4X839 soavsa fit into tight locations. Flared skirt helps 16AWG — (1) 12 AWG with (4) ТА AWG IDEAL 30-248G 6LUG1 100 
protect against turned back strands. (1 16 AWG (1) 12 AWG with (4) 14 АМС IDEAL 30-148 6YH46 1000 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Wire Connectors 


m5. Set-Screw Wire _ 
* Connectors 
Set Screw Connectors BUCHANAN ms. ‘ 
қ ТЕ БЕК : ~ 6 Wing-Nut® 
Solid brass sleeves helps eliminate twisting and restrip- қ Ж = Grounding 
Grounding Wire Connectors 


ping. Flame-retardant shell withstands temperatures up to 
Easily holds in fingertips to form a secure grip when connecting wires for 


305°F. For applications where vibration may be a problem. 
STANDARD PACKAGING | BULK PACKAGING 


Max. Wire Max. | Mfr. Mem Pkg.| Mfr. Кет Pkg. grounding or bonding. No pretwisting required. Fixed, square-wire spring 
— Combination. HIETE Voltage Model = za ау. Modal JE шү. threads itself creating secure connections. Contoured wing offers maximum 
in. - Max. - 5 - i j Ж i 
Min 14148140- Мах 3414 & 2418 800 3013936 6LUS3 ^10 130-71160614 100 | torque. Deep skirt helps protect against flash-over. UL Listed and CSA 
Min. 1 #16 & 3 #18- Мах. 2#10&1#12 600 30-1294G 6І064 10 (30-222 6YH50 100 | Certified. 6НҮ42 meets UL 94V-2. 
Set Screw Holderr for 600V Connectors K-2422 6YJ05 1 — = — Min. Wire Max. Wire Max. Item Pkg. 
Color Combination — Combination Voltage Brand Series No. Qty. 


Green B 14 AWG | 
бгееп 2) 14 AWG 


% 


5) 12 AWG 600V AC — Buchanan WGR 6VG21 50 
4) 12 AWG 600V AC IDEAL 92 6YH42 100 


3M 1DLY8 


TDLEI 45TM92 10K059 ma. Pigtail Connector 
Wide Range Wing Style Wire Connectors 6 10K069 
= 600 VAC Grounding Tails and Pigtails 


Easy-to-twist connectors provide secure hold. They offer exceptional wide Solid and stranded pigtail lead wires are convenient for device 
wire-range and capacity. Designed for solid or stranded copper wire. UL Listed grounding applications. 


Grounding Pigtail 
4FA29 


and CSA Certified. 
Item Pkg. 
cu "un Үйге dus Wire m Fko- — Description Color No. Qty. 
olor ombination ombination 0. y. rounding Pigtal: 
3M 8' 12 AWG Solid w/Loop and Ground Screw to Stripped End Green 4FA29 50 
Blue/Orange (2) 22 AWG (3) 12 AWG 1DLY8 100 8712 AWG Solid w/Loop and Ground Screw to Stripped End Green 10К060 100 
9 (2) 22 AWG (3) 12 AWG 10174 500 8 in 12 AWG Stranded w/#10 Ring and Ground Screw to #10 Fork Green 10K061 25 
Tan/Yellow 1) 2 AWG 1) 3 AWG 1DLY7 100 8 in 12 AWG Stranded w/#10 Ring and Ground Screw to #10 Fork Green 10K062 50 
(2) 22 AG ( 112 AWG " 10123 500 i AWG RE Stranded w/#10 Ring and Ground Green 10K064 25 
5) 12 AWI 2) 18 AWG to (2) 8 AW 1DLY9 100 crew to Stripped End and #10 Fork 
Red/Yellow B 12 ANG р 18 AWG to 219 AWG 10125 500 12 AWG Pis yin ШАШЫН бшек ФЕ 55 
2) 18 AWI 5) 12 AW 1DLY6 100 round Screw to ог 
Tan/Red 6 18 AWG 5) 12 AWG 10172 750 12 AWG 3-Wire Stranded w/#10 Ring and Ground CU ш OE 
Blue/Gray 4 Е we 8 5 ДЕ to 8 ANG 10071 E Соно Stripped End and (2) #10 Fork 
to rounding Screw 
IDEAL Ground Screw, Thread Forming, Combination Hex Head Green 10K067 100 
Blue, 0 (2) 22 AWG (4) 12 AWG Solid 783RK7 100 Pigtail Connector 
ue, urange 2) 22 AWG 4) 12 AWG Solid 783RK8 500 8712 AWG Stranded w/#10 Fork to Stripped End Black 10K069 25 
Orange 6 22 AWG (3) 12 AWG 45ТМ02 100 8712 AWG Stranded w/#10 Fork to Stripped End White — 10K070 25 
Red/Yellow (2) 18 AWG (4) 10 AWG 10K059 250 8" 12 AWG Stranded w/#10 Fork to Stripped End Green 10К0711 25 
Min. Wire Max. Wire Max. Item Pkg. 
Color Combination Combination Voltage Series Мо. Qty. POWER 
Standard Wire Connector Style Д 
Висһапап Basic Style 
Blue 2) 18 AWG (3) 16 AWG 300VAC WT2  6VG23 100 = Т IDEAL 
2) 18 AWG 3) 16 AWG 300VAC WT2  5VYL6 500 MERE 
pU 2) 16 AWG sovac wri eve 100 BUCHANAN 
Gray 2) 22 AWG С Г 
2) 16 AW 300VAC WT1 5VYL5 500 H H 
Stranded 
Orange — (2) 18 ANG 2) 14 ANG 600V Ар WT3  6VG24 100 General Application wine $t 
2) 18 AW 2) 14 AW 600VAC WT3  5VYL7 500 ing Style 
Red 2) 14 AWG 4) 12 AWG 600VAC WT6 6VG30 100 Wire Connectors Power First 
zm 2 14 we 4) 14 A i 12 AWG 18 AWG EM ae wie MS 250 Twist-on connectors provide fast installation, no pre-twisting required. Fixed, 
m 3) 18 AWG lj 14 AWG with ti 18AWG  600VAC WT4  5VYL8 500 wire spring creates its own threads as it draws the conductors all the way into 
Blue 2) 22 AWG 3) 16 AWG 300V AC 72B -6YH35 100: the connector preventing any disconnection. Shells are designed to withstand 
Gray gee 2) 16 AWG 300V AC 718 6YH34 100 temperatures up to 221° F. UL Listed and CSA Certified. 
(1) 18 AWG with Min. Wire Max. Wire Max. Item Pkg. 
orange ч} ДИ AAN eta OR ORE IO “ши i snb іме Sues Ne. Ор 
(1) 18 AWG with 
1) 20 AWG 2) 14 AWG 600v AC 738 GLUA2 300 Yellow — (5 18 AWG 3) 12 AWG 600VAC Bi  5WYL3 250 
Red 2) 14 AWG 2) 10 AWG with (2) 12 AWG 600V АС 768 6YH38 100 2) 18 AWG (2) 8 AWG 600VAC ВТ2 10К056 100 
2) 14 AWG 2) 10 AWG with (2) 12 AWG 600/ АС 768 61044 150 Red 2) 12 AWG 5) 12 AWG 600VAC WT52 6VG27 100 
Yellow 2) 18 AWG 4) 14 AWG with (1) 18 AWG 600V АС 748 6YH37 100 2) 18 AWG (2) 8 AWG 600VAC ВТ2 10К057 500 
— (2)18 AWG 4)14 AWG with (1) 18 AWG 600/ AC 748 6143 175 2) 12 AWG 5) 12 AWG 600VAC WT52 5VYN3 500 
Power First Yellow 2) 18 AWG 3) 12 AWG 600VAC WT51 6VG26 100 
PORE e E ee ia УЕ ay 12 AWE OG GOV AC WIET 60002 50 
with ue 
ыш a ш a. with (1) 20 AWG СЕЕ ЕШ 2)12 AWG (2) 6 AWG 600VAC 84  8VG20 25 
Я 1) 20 AWG 4) 16 AWG with (1)20AWG 600VAC РЗ 5ШҮМ 100 IDEAL 
range ^18 AWG with я Orange — (2) 22 AWG 3) 12 AWG 600VAC 340 45ША81 500 
1)20 AWG 4) 16 AWG Mii 20AWG 600VAC Рз SUYH? 300 Tan 3) 22 ANG AG) {AWG GOO. AC BT 68 150 
(2) 10 AWG Solid with ray 3) 14 AW 2) 10 AWG with (4) 12 AWG Solid 600V AC 342 6YH57 50 
m 3) 18 AWG (0 12 AWG Stranded 600VAC P6 5\6 100 Бей >} 18 AWG e 4 TAWG BOOV AC 152 ҮН: 100 
(2) 10 AWG Solid with 2) 18 AW 4) 10 AW 600VAC 452  6LU52 300 
3) 18 AWG (2) 12 AWG Stranded 600VAC P6 — SUYHS 150 -çn 2) 18 AWG 4) 10 AWG 600VAC —  60YE46 500 
Yellow (3) 20 AWG Solid (2) 12 AWG with (2) 14 AWG — 600V AC Р4  5UYJ5 100 Yellow 2) 18 AWG 3) 12 AWG 600VAC 451  6YH58 100 
3) 20 AWG Solid — (2) 12 AWG with (2) 14 AWG 600У/АС Р4 5ШҮН8 175 2) 18 AWG 3) 12 AWG 600VAC 451 61051 225 
Ns Wire Connector Style ыт = 3) 12 AWG (1) 6 AWG with (2) 8 AWG  600VAC 454 4FA28 25 
uchanan ‘ower Firsi 
Red 2) 18 AWG 5) 12 AWG 600V AC B2 6/619 100 Red 3) 16 AWG (5) 12 AWG Solid 600VAC P13  5UYJ8 100 
2) 18 AWG 5) 12 AWG 600VAC B2 5МҮІ4 350 3) 16 AWG (5) 12 AWG Solid 600VAC P13 S5UYJ1 300 
Tan 2) 20 AWG 3) 10 AWG Solid 600/ АС WT41 5VYNO 100 Yellow (3) 18 AWG Solid (3) 18 AWG with (1) 14 AWG — 600V АС P11V — 5UYJ7 100 
2) 20 AWG 3) 10 AWG Solid 600VAC WT41 5VYN1 500 Blue 2) 10 AWG (2) 10 AWG with (1) 12 AWG 600/ АС P17 5ШҮН6 25 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
Wire Connectors Details on page A1. 


m. 


Special Use Wire Connectors 


Twister? Al/Cu 


STANDARD BULK 
PACKAGING | PACKAGING 
Min. Wire Max. Wire Max. Item  Pkg.| Item Pkg. 
Combination Combination Voltage Series No. Оу. No. Qty. 
Twisters AL/CI "ur - Ё Е 
em a {2 AWG Solid with (1) 18 AWG (1) 10 AWG 600VAC 65 | 6ҮНА8 25) — — 
High, mersus Wire-Nut9 (302°F/150°C) | з Е NAE A қ 
oS E ae ШИК we Е Е B= 
o Bleek == 
and UnderGround “Black — — (1) T8 AWG with (1) 20 AW (4716 AWG with (1) 20 AWG 600VAC 73B | 6VG7 100| с — 
WeatherProof® Damp/Wet Eun Silicon; Filled p Sra epee tee EE 
Gray/Oran e 2) 20 AWG 2) 14 AWG 600VAC 61 [21GR18 25 |21GR21 150 
Gray/Re - SHB AWG —  (3)10AWG — ^ 600VAC 62 |21GR19 20 216822 100 
 Blue/Gray 3) 14 AWG (2) 8 AWG and (1) 10 AWG 600V AC 6% 1216820 15 210823 50 
UnderGround” Direct Burial, біле, Filled. E = E =a] 
Gray mE 20 AWG wi West Y 2112 А 600V AC 60 |216Н24 25 = = 
“Blue/Gray (1) 20 AWG with ( ШОТ 18 wa (1) 10 AWG with (2) 12 AWG to (3) 10 AWG 600/ АС 60/64 | 216825 101 — =- 


8 % Power Plug? Luminaire/Ballast Disconnects 
= Max. operating temp.: 105°C (2219Ғ) 


2-Port 3-Port = Max. voltage: 600V — 
Single Ballast Fixtures Multi-Ballast Fixtures = Meet Canadian Electrical Code 30-308(4) standards 
1TPG6 4JRK3 = Meet National Electrical Code 410.73(G) standards for 


nonresidential fluorescent luminaries with ballasts 
Push-in technology enables quick connections without the need for tools. Designed for new, 
retrofit, or OEM lighting installations. Provide safe disconnect of hot and neutral ballast wiring. 
2-pc. design allows ballast replacement while minimizing the risk of shock; passes UL 2459 and 
CSA finger probe requirements. Nylon and copper alloy construction. 


CHOOSE QUANTITY 
No. of Wire Item Pkg. Item Pkg. | ltem Pkg. 
Ports Color Size No. Qty. No. Qty | No. Qty 
New Installation or Retrofit 
Orange 18 to 12 AWG 1TPG6 25 1TPG8 75 |1TPG9 150 
Orange 18to 12 AWG 4JRK3 20 — — |4JRK5 100 
sero 
20UU63 Orange 18 AWG - — - — |4JRK6 100 
Twist On Connector Kits 
Includes: (15) 103, (25) 33 Push-In Wire Connectors, (25) 42 In-Line Wire Connectors, (25) 72B 20UU63 1 
Blue and (25) 73B ‘Orange Twist Wire Connectors, (30) 102, and (50) 182 Luminaire Disconnects 
20UU64 Includes: (100) 72B Blue Twist Wire Connectors, (30) 102 and (50) 182 Luminaire Disconnects, 20UU64 1 
(50) 33 Push-In Wire Connectors, 7-in-1 Screwdriver/Nutdriver and Wire stripper 


pm. 2 


SpliceLine™ Inline Wire Connectors 


Feature crimp-free, push-in design that installs in half the time of traditional butt splices. Perfect 
for lengthening a short wire in a box or for surface raceway wiring. Easily pass through 12" 
knockouts. Transparent polycarbonate window allows visual inspection of connection. Check port 
allows continuity testing. 


Max. Wire BOX OF 100 | JAR OF 300 | BOX OF 2500 
Color 7 Combination —— — — | MemNo. | Нет №. | ет Мо. - 
Orange 12-20 Solid, 12-16 Stranded, 14-18 Tin-Bond Stranded 5VYJO | 5VYKi 5VYK2 | 


P. 


In-Sure™ Push-In Wire Connectors 

= Meet UL 467 for grounding and bonding applications 

= Meet UL 94V-2 flame-retardant shell rated at 105°C (221°F) 

= Max. voltage: 600V 

Feature compact size making installations easy. No-twist connection reduces repetitive motion 
fatigue. Low insertion force allows fast and easy connections. Clear shell gives visual verification 
of connection. Accepts solid or stranded wire. UL Listed and CSA Certified. 


CHOOSE QUANTITY 


5EKL2 


Connector Max. Wire ltem Pkg. ltem Pkg. Item Pkg. 
Color Type Combination No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Red 2 Port 20-12 Solid, 16-12 Stranded («19 Strand), 18 Stranded (7 strand); 18-14 Tin-Bond Stranded (<19 Strand) AWG БЕКІ2 100 | 5VYJ3 300! 5EKL5 5000 
Orange 3 Port 20-12 Solid, 16-12 Stranded («19 Strand), 18 Stranded (7 strand); 18-14 Tin-Bond Stranded («19 Strand) AWG БЕКІЗ 100 | 5VYJ4 250! 5EKL6 5000 
Yellow 4 Port. 20-12 Solid, 16-12 Stranded («19 Strand), 18 Stranded (7 strand); 18-14 Tin-Bond Stranded (<19 Strand) AWG SEKLA 100 | SVYJ5 200 | SEKL7 5000 
Blue З Port 14-10 Solid, 12-10 Stranded (<19 Strand), 14-10 Tin-Bond Stranded (<19 Strand) AWG | 5VYJ6 50 | бУЛ 150| — 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Wire Connectors 


Inline Tap Butt Splice 
1A075 " y 4FE28 


WER * 
T-Taps ` 
22EW65 


H H Connector Wire Max. Max. Mfr. Item Pkg. 
Insulation Displacement Type Range (Run) Insulation Dia. Temp. Color Brand Model No. Qty. 
Inline Taps 
Connectors Double U-Element — 22 to 16 AWG 0.12 in 221°F Red 3M 558-POUCH 4YT73 100 
Double U-Element — 22 to 16 AWG 0.12 in 221°F Red 3M 557 4YT79 100 
INLINE TAPS Single U-Element — 221014 AWG 0.110 in Тар and 0.145 in Run 194°Е Red 3M 905-POUCH 4YT50 50 
i ipj i Single U-Element — 18to 16 AWG 0.145 in 221°F Blue 3M 560B BOX 4ҮТ77 f 100 
Connectors electrically join a tap wire to a Single U-Element 18 to 14 AWG 0.145 in 221"F Blue 3M 801 1A075 50 
through-run wire. Self-stripping. Run Tap 12 10 10 AWG 0.110 in Tap and 0.145 in Run 221°F Brown 3M 567 BOX 4YT74 f 100 
Single U-Element 12 AWG 0.19 in 194°F Yellow 3M 562 BOX 4ҮТ69 100 
T-TAPS Run Tap 22 to 16 AWG 3.6 mm 221*F Red PowerFirst 22EW60 22ЕМ60 100 
Fully insulated connectors eliminate wire strip- Run Tap 2210 18 AWG 3.05 mm 221°F Red Power First 22EW61 22ЕМ61 50 
; ; п Run Тар 18 to 14 AWG 3.5 тт 221°F Blue Power First 22EW62 22EW62 100 
ping. Connector mates with 0.250" male tabs, Run Tap 121010AWG 3.50тт Тар and 4.80mm Run 221°F Brown Power First  22EW63 22ЕМ63 100 
making a quick-connect wiring connection. T-Taps (/" Quick-Connect Tab) 
Tap 22 to 18 AWG 0.15 in 221°F Red 3M 951X-BOTTLE 4YT71 50 
BUTT SPLICES Tap 18 to 14 AWG 0.15 in 221°F Blue 3M 952X-BOTTLE 1A074 50 
t imi sani Tap 12 AWG 0.15 in 221°F Yellow 3M 953Х-ВОТТІЕ 4YT72 50 
Squeeze-shut connectors eliminate stripping Tap 22 to 18 AWG 3.81 mm 21°F Вей Powerfirst 22EW65  22EW65 50 
and twisting. Insulated connection is sealant- Tap 1810 14 AWG 3.81 mm 221*F Blue _ PowerFirst — 22EW66  22EW66 50 
filled with a mineral oil-based grease and flame Tap 12 AWG 3.81 mm 221°F Yellow Power First 22EW67 22ЕМ67 50 
i А cree Butt Splices 
retardant, to provide a moisture-resistant seal. Run Tap 20 to 18 AWG 0.15 in 221°F Black 3M MGCPK25 4DYW6 25 
Run Tap 20 to 18 AWG 0.15 in 221°F Black 3M MGC(100/JUG) 4DYW7 100 
DIRECT BURIAL SPLICE CONNECTOR KIT Butt Splice 26 to 19 AWG 0.082 in 140°F Red Corning 80611327653 4DYX5 500 
Designed for splicing underground wire connec- Butt Splice 26 to 19 AWG 0.082 in 140°F Yellow Corning 80611327869 4DYX6 500 
i севај Butt Splice 26 to 19 AWG 0.082 in 140°F Red Corning 80611327596 4FE27 100 
bs and moisture sealing 2 Or morg conductors Butt Splice 26 to 19 AWG 0.082 in 140°F Yellow Corning 80611326796 4FE28 100 
or remote control circuits іп irrigation and — — Single U-Element 221016 AWG 0.155 in 221°F Black 3M —— 316/RBAG 4FE24 30 
landscaping. Insulator tube is prefilled. Splice is Direct Burial Splice Kit Kit 
reenterable. No crimping tools are required. К = = = EAE e OW ЗМ DBR OKT) 1068541 
А Crimping Tools 
includes 2 tubes of sealant and 2 connectors. Heavy-Duty — = — pes Corning 80611141294 4DYX1 1 
UL Listed for direct burial. t Includes port window for visual check оп tap wire position. 
— 
B-Connectors т 
” | тте | { | ' DOLPHIN 
“Funnel Entry Design” ensures high contact integrity for multiple metallic connections; locks in-place with 
permanent spring compression. High mechanical strength. Flame-retardant PVC insulation provides long, — 
constant service in telecommunications and electrical power applications. UL Listed. 4KEC8 
poe app güe: DOLPHIN 
WHITE (SEALANT FILLED 
Wire Max. Max. Mfr. Мет Pkg.| ltem Pkg. 
Range (Run) Insulation Dia. Temp. Model No. Qty. No. Qty. 
26 to 16 AWG 0.194 in 221°Е DC-100 |4КЕС8 100| 4KEDi 100 IN 
26 to 16 AWG 0.194 in 221*F DC-1000 | 4KED2 1000| 4KEC9 1000 DOLPH 
Crimping Tools 
Ratcheting Action, For Use with Insulated and Noninsulated Terminals and Connectors DC-4141 | 4KEC3 1 — — 
Wi Col Bod ite = tom 
©, ire olor ody ет ет РА 
ThomaséBetts Gauge Code Size No. No. - ШУ” 
" " Motor Lead Disconnects 
Motor Pigtail 16 to 14 AWG Blue 0 1DNXi 1DNX2 | (| 
16 to 14 AWG Blue 1 1DNX3 TDNX4 Р 
Connectors 12 to 10 AWG Yellow 1 1DNX5 1DNX6 
1210 10 AWG Yellow 2 1DNX7 1DNX8 
| 8 AWG Red 1 1DNX9 1DNY1 М 
а и шы bois 
Е " А ue 
= For 600V, 90°C applications б ANG Blue 2 тоне TONY? 
in : | ray 
Quick: connectors provide fast, reliable TAG p $ ТОН БЫУ? 3 
electric motor changeout without bolting 2 АМС Brown 3 1DNZ3 1DNZ4 | 
i А TAWG Green 2 1025 1026 ^ 
or taping. Snap-together assembly 1AWG Green 3 1DNZ7 1DNZ8 " ` 
meets or exceeds the electrical and 1 0 Pink 3 1028 TOPAT { 
mechanical performance of bolted ас 
chanical р Се 0100 3/0 Orange 3 ЎРАД 1DPA5 IDNXS 
connections. Constructed with louvered 4/0 Purple 3 1DPA6 1DPA7 
contact bands. Equal body sizes can be Body dum 
mixed and matched. Reusable thermo- Mator Disconnect Boots - 
plastic elastomer insulation boots keep 0 1DPA8 
: : 1 1DPA9 
assembly small for tight motor housings. 2 1DPB1 
UL Listed and CSA Certified. 3 1DPB2 IDEAS 


® А А А ВАРИАТОР 10K073 10K079 
B-TAP® Insulation Piercing Tap Connectors ВОСНАМАМ 
» Max. voltage: 600V қ «un | й ме паа 
ange (Run ange (Tap o. 
Feature breakaway nut for perfect 8 AWG to 1/0 AWG 10 to 2 AWG 10К073 
torque; no stripping or taping required. 4 AWG to 2/0 AWG 14to 10 AWG 10K074 
i 3 AWG to 4/0 AWG 10to 2 AWG 10K076 
Install safely on energized system. 1/0 AWG to 350 kcmil 1/0 AWG to 350 kcmil 10K079 
Dual-rated for copper and aluminum. 2/0 AWG to 500 kcmil 4 AWG to 4/0 AWG 10K080 
UL Listed and CSA Certified. 4/0 AWG to 500 kcmil 1/0 AWG to 350 kcmil 10K081 
3/0 AWG to 750 kcmil 14 to 10 AWG 10K082 
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Mechanical Connectors Details on page A1. 
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POLARIS 9: 2 BURNDY Blackburn 
Multitap Connectors 


These connectors are suitable for connecting two or more wires, and feature 
removable access plugs, and are abrasion- and chemical-resistant. Insulated 
with specifically formulated high-strength dielectric and molded for precise fit. 
Suitable for use with aluminum and/or copper conductors. 


Min. Max. 
m Conductor Conductor Stud Insulation Mfr. Item 
Burndy Double- Blackburn Double- Polaris Single- Шы AWG — 250 komil 271 Е 1 Pasta PLDA SCE TNM 
Sided Entry, T Sided Entry, T Sided Entry, L 5 6 AWG 350 кәт 5.62 in АШ Plastisol IPLD350-5CB 199XR7 
22C261 1YRL3 14V962 4AWG 500Кксті — 6.38 іп Зв in Plastisol  IPLD500-5C  199XT3 
Min. Max. 6AWG  250kcmil 5.52 in sin Plastisol IPLD250-6CB 199XR2 
No. of Conductor Conductor Stud Insulation Mfr. Item 6 6AWG 350 kcmil — 6.67 in 9ле in Plastisol IPLD350-6CB 199XR8 
Ports Size Size L Size Material Model No. 4AWG 500Кксті 7.45 іп Зв in Plastisol ІРІ 500-608 199ХТ4 
Double-Sided Entry, T Insulated Multitap Connectors 8 6AWG 350Кксті — 8.77 in Ys in Plastisol IPLD350-8C  199XR9 
POLARIS 4AWG 550Кксті 9.82іп АШ Plastisol IPLD500-8CB 199XT5 
14AWG 1/0 AWG 3.25 in Asin Plastisol SR-1/0B 14/967 10 4AWG X 500kcmil 12.11 in s in Plastisol IPLD500-10C 199ХТ0 
14AWG 1/0 AWG 3.25 in As in Plastiso SR-1/0CB 199Х00 BURNDY 
6AWG 250 kcmi 4.0 іп s in Plastiso SR-250B 14/968 2 14AWG — 2/0AWG 1.56 in Me in Plastiso BITO2/0 220257 
6AWG 350 kcmi 4.47 in 3^e in Plastiso SR-350B  14V969 BLACKBURN 
6AWG 600kcmi 5.83 in s in Plastiso SR-600B 34/Н99 14 AWG 4 AWG 2.25 in Vs in Plastiso AMTTC4 1YRJ8 
2 6AWG 600 kcmi 2.34 in 3s in Plastiso IT-600B — 34UJ01 2 14AWG 2/0 AWG 1.5 in As in Plastiso AMTT20 1YRJ4 
6 AWG 250Ксті 4.0 in %e in Plastiso SR-250CB  199XU1 10AWG 250 kcmil 2.0 in Ya in Plastiso AMTT250 1ҮВЈ6 
6AWG 350kcmil 4.47 in 54e in Plastiso SR-350CB 199Х02 Single-Sided Entry L Insulated Multitap Connectors 
6AWG 600kcmi 5.83 in 3^e in Plastiso SR-600CB  199XU4 POLARIS 
4AWG 500 kcmi 4.62 in 34e in PVC SR-500B 14/970 14 AWG 4 AWG 1.07 in s in PVC T-4B 14V959 
4AWG 500 Ксті 4.62 in s in Plastiso SR-500CB  199XU3 14AWG 1/0 AWG 1.62 in %e in Plastiso -1/0B 14V961 
1/0AWG 750 kcmi 1.25 in 34e in Plastiso SRH-750C 199Х05 14AWG 1/0 AWG 1.62 in 34e in Plastiso IT-H/0CB — 199XU6 
6 AWG 3/0 AWG 2.65 in Ya in Plastiso PLD3/0-3B 14/973 14 AWG 4 AWG 1.07 in Vs in Plastiso -4CB 199XV0 
3 6AWG 250 ксті 2.99 іп 3^e in Plastiso PLD250-3B 14V975 2 6 AWG 3/0 AWG 1.84 in Ya in Plastiso -3/0B 14V962 
6AWG 350 kcmi 3.52 in 34e in Plastiso PLD350-3B 14/978 6AWG 250Ксті 2.13 in s in Plastiso -250B 14V963 
4AWG 500 Ксті 4.01 in s in Plastiso PLD500-3B 14/981 6AWG 350 Ксті 2.47 іп 34e in Plastiso -350В 14V964 
4 4AWG 500 AWG 5.16 in 34e in Plastiso PLD500-4B 14/982 6 AWG 3/0 AWG 1.84 in Ya in Plastiso IT-/0CB 199Х/8 
BURNDY 4AWG 500 kcmi 2.8/ in %e in Plastiso -500B 14V965 
14AWG 1/0 AWG 2.91 in As in Plastiso BISR1/0 220249 250 kcmil 750 kcmi 3.48 in 36 in Plastiso -750В 14V966 
14 AWG 2 AWG 2.38 in %e in Plastiso BISR2 226250 14AWG — 1/0AWG 2.24 in АШ Plastiso PL1/0-3CB  199XN6 
14AWG 2/0 AWG 1.56 in 36 іп PVC 1PLD2/02 220267 14 AWG 4 AWG 1.54 in Vs in Plastiso PL4-3CB 199ХР3 
14AWG 1/0 AWG 2.91 in %e in Plastiso 1PBS1/0 22С269 6AWG 250 ксті 2.93 іп 34e in Plastiso PL250-3B 34/Н88 
14 AWG 2 AWG 2.38 in Asin Plastisol 1PBS2 220277 6 AWG 3/0 AWG 2.63 in s in Plastiso PL3/0-3B 34UH90 
10AWG 250 kcmi 4.01 in %e in Plastiso BISR250 220247 3 6AWG 600kcmi 3.41 in J6 in Plastiso PLD600-3B 34UH95 
10AWG 250 kcmi 2.64 in 34e in PVC BIBD2502 226259 6AWG 250 kcmi 2.93 in s in Plastiso PL250-3CB 199ХМ8 
10AWG 250 kcmi 4.01 in 3^e in Plastiso 1PBS250 226268 6 AWG 3/0 AWG 2.63 in Ya in Plastiso PL3/0-3CB 199ХР0 
2 10AWG 250 kcmi 2.64 in As іп PVC 1PLD2502 220273 6AWG 350Ксті 3.47 in Js in Plastiso PL350-3C 199ХР2 
10AWG 350 kcmi 4.63 in s in Plastiso 1PBS350 220283 250 kcmil 750 kcmi 1.25 in Ys in Plastiso PLD750-3B 34UH97 
6AWG 500 ксті 5.0 in 36 in Plastiso BISR500 220261 500 kcmil — 4 AWG 3.96 in Se in Plastiso PL500-3C 199ХР7 
6AWG 500 Ксті 5.0 in Yin Plastiso 1PBS500 220280 14AWG — 1/0AWG 2.89 in АШ Plastiso PL1/0-4B — 34UH87 
6 AWG 4 AWG 43in Үзіп Plastiso BISR4DB 226284 14AWG 1/0 AWG 2.89 іп АШ Plastiso PL1/0-4CB  199XN7 
4AWG 600 Ксті 3.0 in 34e in Plastiso 1PLD6002 220276 14 AWG 4 AWG 1.97 in Ve in Plastiso РІ4-468 199ХР4 
2 AWG 1 AWG 6.3 in s in Plastiso BISRIDB 220286 6 AWG 3/0 AWG 3.43 in Ya in Plastiso PLD3/0-4B 14/974 
1/0 3/0 AWG 6.25 in Ae in Plastisol — BISR3/0DB 220287 6AWG 250 ксті 3.85 іп J6 in Plastiso PLD250-4B 14V976 
4/0 250 kcmi 6.7 in 34e in Plastisol BISR250DB 226285 6AWG 350 Ксті 4.57 іп Зв in Plastiso PLD350-4B 14V979 
14AWG 2/0 AWG 2.19 in %e in PVC BIBD2/03 220253 4 6 AWG 250 ксті 3.8 in Ys in Plastiso PL250-4B 340Н89 
14 AWG 4 AWG 1.51 in As in PVC BIBD43 220263 6 AWG 3/0 AWG 3.41 in s in Plastiso PL3/0-4B — 34UH91 
3 14AWG 2/0 AWG 2.19 in s in PVC 1PLD2/03 220271 6AWG 600kcmi 5.83 in s in Plastiso PLD600-4B 34UH96 
10AWG 250 kcmi 2.97 in 36 in PVC BIBD2503 220251 6 AWG 6 AWG 3.8 in в in Plastiso PL250-4CB 199ХМ9 
10AWG 250 kcmi 2.97 in 36 in PVC 1PLD2503 220274 6 AWG 3/0 AWG 3.41 in Ya in Plastiso PL3/0-4CB 199ХР1 
4 14AWG 2/0 AWG 2.86 in ГАШ PVC 1PLD2/04 220282 250 kcmil 750 kcmi 1.25 in Ys in Plastiso PLD750-4B 34UH98 
10AWG 250 kcmi 3.91 in Yin Plastisol _ BIBD2504 220258 500 kcmil — 4 AWG 5.11 in s in Plastiso PL500-4C 199ХР8 
BLACKBURN 14 AWG 4 AWG 2.39 in Vs in Plastiso IPLA-5CB 199ХР5 
14AWG 1/0 AWG 3.5 in As in Plastisol — AMTSR10 — 1YRL3 5 6AWG 250 ксті 4.71 in J6 in Plastiso PLD250-5B 14/977 
10AWG 350 kcmi 4.38 in sin PVC AMTD350105 1YRK8 6AWG 350 kcmi 5.62 in s in Plastiso PLD350-5B 14V980 
2 6AWG 250 kcmi 4.13 in 6 in Plastisol — AMTSR250  1YRL4 14 AWG 4 AWG 2.81 in Ys in Plastiso IPLA-6CB 199ХР6 
6AWG 350 kcmi 4.88 in s in Plastisol — AMTSR350  1YRL5 6 6 AWG 250 ксті 5.52 in s in Plastiso PLD250-6B 34UH92 
6AWG 500 kcmi 5.0 in %e in PVC AMTD50064 1YRK7 6 AWG 350 Ксті 6.6 in s in Plastiso PLD350-6B 34UH93 
6AWG 500 Ксті 1.5 in 34e in PVC AMTD50066 1YRL1 4AWG 500 kcmi 1.45 in J6 in Plastiso PLD500-6B 14V983 
10AWG 250 kcmi 3.0 in sin PVC AMTD250103 1YRJ9 8 4AWG 550Ксті 9.82 in s in Plastiso PLD500-8B 34UH94 
3 10AWG 350 kemi 3.5 in %e in PVC AMTD350103 1ҮВК2 BURNDY 
6AWG 500 Ксті 3.88 іп 36 in PVC AMTD500638 ТҮВКІ 14 AWG 4 AWG 1.25 in Vs in PVC BIT4 220244 
10AWG 250Ксті 3.88 in s in PVC AMTD250104 1YRK5 14AWG 2/0 AWG 1.52 in Ve in PVC BIT2/0 220245 
4 10AWG 350 kcmi 4.5 іп As in PVC AMTD350104 1YRK4 14AWG 2/0 AWG 1.56 in 34e in PVC BIBD2/02 220254 
4AWG 500 ксті 5.5 in 36 in Plastisol — AMTSR500  1YRL6 14 AWG 4 AWG 1.25 in Vs in Plastiso 1PL42 220264 
5 10 AWG 250Ксті 4.63 in 36 in PVC AMTD250105 1YRK9 14AWG — 2/0AWG 1.52 in Ae in Plastiso 1PL2/02 220265 
6 10AWG 350 kcmi 6.63 in %e in PVC AMTD350106 1YRL2 2 10AWG 250 kcmi 2.13 in Ya in Plastiso BIT250 220246 
Double-Sided Entry, Z Insulated Multitap Connectors 10 AWG 350 Ксті 2.5 in ¥ in Plastiso BIT350 220260 
POLARIS 10AWG 250 kcmi 2.13 in s in Plastiso 1PL2502 220270 
6AWG 250 ксті 2.12 in 34s in Plastiso -250CB 199Х/7 10AWG 350 kcmi 2.5 in As in Plastiso 1PL3502 220281 
6 AWG 350 kcmi 2.47 in ўв in Plastiso -350CB 199Х/9 4AWG 600 Ксті 2.75 іп Ve in Plastiso BIT600 220256 
2 6 AWG 500 kcmi 2.81 in %e in Plastiso -500CB 199Х/1 4AWG 600 kcmi 2.75 in Vs in Plastiso 1PL6002 220278 
6AWG 600kcmi 2.34 in 3^e in Plastiso -600CB 199Х/2 14 AWG 4 AWG 1.51 in Ys in Plastiso BIBS43 220248 
250 kcmil 750 kcmi 3.48 in 36 in Plastiso -/50CB . 199XV3 14AWG 2/0 AWG 2.19 in s in Plastiso BIBS2/03 220252 
14 AWG 4 AWG 1.54 in s in Plastiso IPL4-3B 14V971 3 14 AWG 4 AWG 1.51 in Vs in PVC 1PL43 220266 
14AWG 1/0 AWG 2.27 in As in Plastiso PL1/0-3B 14/972 14AWG 2/0 AWG 2.19 in 34e in PVC 1PL2/03 220272 
6AWG 250 kcmi 2.99 in 96 in Plastisol IPLD250-3CB 199XP9 10AWG 250 kcmi 2.97 in s in PVC BIBS2503 220262 
3 6 AWG 3/0 AWG 2.65 in Yin Plastisol IPLD3/0-3CB 199XR3 10AWG 250 kcmi 2.97 in Ys in PVC 1PL2503 220279 
6AWG 350 kcmi 3.52 in 6 in Plastisol IPLD350-3CB 199XR5 4 14 AWG 4 AWG 1.95 in s in Plastiso BIBS44 220255 
6AWG  600kcmil 3.41 in Mein Plastisol  IPLD600-3CB 199ХТ6 14 AWG 4 AWG 1.95 in Vs in Plastiso 1PL44 220275 
4AWG 500 kcmi 4.01 in 6 in Plastisol ІРІ 500-308 199ХТ1 BLACKBURN 
250 kcmil 750 kcmi 7.25 in 54e in Plastisol IPLD750-3CB 199XT8 14 AWG 4 AWG 14 in As in Plastiso AMTC4 1YRJ2 
6AWG 250 kcmi 3.85 in 3^e in Plastisol IPLD250-4CB 199XR0 14AWG 2/0 AWG 1.67 in Зл in PVC AMT20 1ҮВЈ1 
6AWG  3/0AWG 3.41 іп JA in Plastisol  IPLD3/0-4CB 199Х84 2 10AWG 250 Ксті! 2.0 in s in Plastiso AMT250 1YRJ3 
4 6AWG 350Кксті — 4.57 in 34s in Plastisol ІРІ 350-408 199XR6 10AWG 350 kcmil —2.63in As in Plastiso AMT350 1YRJ5 
6AWG 600 kcmi 5.83 in %e in Plastisol IPLD600-4CB 199ХТ7 6AWG 500kcmil — 2.88 in 36 in Plastiso AMT500 1YRJ7 
4AWG 500 Ксті 5.16 in s in Plastisol IPLD500-4CB 199XT2 3 10AWG  350kcmil 3.25іп Se in PVC AMTS350103 1YRK3 
250 kcmil 750 kcmi 7.25 іп 3^e in Plastisol IPLD750-4CB 199XT9 4 14 AWG 4 AWG 2.0 in Зл in Plastiso AMTS414  1YRK6 
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ELECTRICAL 
Mechanical Connectors 


Blackburn 


Mechanical Connectors 
UL Listed and CSA Certified (except 3LN73 and 3LN36 are 


not CSA Certified). 


Min. 
Conductor 
Size 
ectrolytic 


Max. 
Conductor Head 
Size Style 


Mfr. 
Model 


Item 
No. 


тре" -Conductor, 1-По!е - ботрас! 
olli rande ойе 


ectrolytic Copper, 1-Conductor, 1-Hole - ап 
14А oli OA trande otte BIC10 3LN73 ” 
14А olid 6A randet otte BTC06 3LN72 
8A rande 2А rande otted BTC0208 3LN71 
2А rande! 1/0 А trande! ex BTC1102 3LN74 
4А rande! 3/0 Al trande lex BIC310. 3LN75 
rande trande ех 
trandei emil Strande ex 
trandei emil Strande ех 
Aluminum, 1-Conductor, 1-Hole - Dual Rated Lu 
oli trandei otte 
14 AWG Solid 2 AWG Stranded Slotted ADR2 3LN34 
oli trande otte 
oli trande otte 
strande: cmil Strande ocket 
trandei cmil Strande ocket 
trandei cmil Strande ocket 
trandei cmil Strande ocket 
Aluminum, 2-Conductor, 1-Hole - Dual Rated Lu 
oli trande otte Е 
oli trande otte E 
trandei cmil Strande ocket - 
trandei cmil Strande ocket - 
trandei emil Strande ех - 
uminum, 2-Conductor, 2-Hole - Dual Rated Lu 
trandei emil Strande lex 
trandei сті Strande ouble Hex Б 


* Not CSA Certified. ¢ Bronze alloy. 


High-Stre 


ngth, Split- 


Bolt Connector 


= High-strength corrosion-resistant bronze alloy 


= Cooper pressure bar 


Ideal for copper-to-copper connections. UL Listed and 


CSA Certified. 


Wire Range 

w/Equal Main 

and Tap (AWG 
cmil to 1 str 


Min. Tap Conductor 
w/1 Max. Main (AWG 
str 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Item 
No. 


6CYZ3 


22A947 22A948 22C163 


22C086 


S BURNDY 
Split-Bolt Connectors 


Highly resistant to cracking and corrosion. Provide 


maximum pressure and a secure connection on all 220062 
combinations of run and tap conductors. 
Wire Range 
w/Equal Main Min. Tap Conductor Mfr. Item 
and Tap (AWG w/1 Max. Main (AWG Model No. 
-Bolt Connector 
12 str to 10 str 16 str KS90 22A93! 
10 str to 8 str 14 str KS15 22A937 
8 str to 6 so 14 str KS17 22A932 
8 str to 6 so 16 str KS173 22A945 
8 str to 6 so 14 str KS20 22A933 
8 str to 4 so 14 str KS203 22A946 
str to 2 so str 
6 str to 2 so 14 str KS223 224047 
6 str to 2 str 14 str К523 224931 
str to 1/0 str str 
str to 2/0 str str 
str to 3/0 str str 
str to cmi str 
str to cmi str 
str to cmi str 
str to cmi str 
emil to cmi str 
12 sol to 6 sol 12 sol KSU17 221053 
10 sol to 4 sol 10 sol KSU20 224951 
10 sol to 2 sol 10 sol KSU22 22A952 
8 str to 2 str 850 KSU23 22A948 
2 str to 1/0 str 10 str KSU25 22A950 
2 str to 2/0 str 8 str KSU26 22A949 
1 str to 3/0 str 850 KSU27 22A957 
1 str to 250 kemi 8 str KSU29 22A954 
str to cmi str 
sol to 2 str 50 
str to 4 str 50 
sol to 6 str 50 
str to 1/0 str 50 
str to 2/0 str str 
str to 4/0 str str 
1/0 str to 350 kcmi 4 str KSA35 226170 
400 kcmil to 500 kemi 2 sir KSA500 220169 
astic Cover for Split-Bolt Connectors 
6 str to 2 str 14 str 2 2260 
8 strto 6 so 14 str 4 7 
str to 1/0 str 14 str 2/0 22608 
rounding Split Bolt Connector with Stu 
8 to 2 AWI R = KC23 22C0! 
2 to 2/0 AWG STR == КС26 220063 
2 to 2/0 AWG STR — KC26B1 220064 
8102 AWG STR — KC23B1 220065 
2 to 1/0 AWG STR — KC25 220066 
4/0 AWG 1 to 1 AWG — KC28 220068 
4/0 AWG 1 to 1 AWG = KC28B1 220069 
10 to 7 AWG STR — KC17 22070 
10 to 5 AWG STR — KC20 220071 
2 to 1/0 AWG STR — K2C25 220072 
2 to 2/0 AWG STR = K2C26B1 220073 
2 to 2/0 AWG STR — K2C26 220074 
8102 AWG STR === K2C23B1 220075 
— 10105 АСТ — — —— —— — — — 226075 
8102 AWG STR — K2C23 220077 
4/0 AWG 1 to 1 AWG — K2C28B1 220078 
10 to 3 AWG STR — K2C22B1 220079 
Transformer Ground Connector 
10 AWG STR to 3 AWG — KC22J12T13 220080 
Combination Connector Kits 
ncludes Nos. 224931 and 224932 7DX22 
ncludes Nos. 224931, 22A932, 224933 and 224937 7DX23 
ncludes Nos. 224933, 224951, 224953 and 220087 70Х24 
ncludes Nos. 224931, 224934, 224948, 224952 and 220086 70X25 
ncludes Nos. 22A935, 224938, 22A949, 224950 and 220088 7DX26 
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ELECTRICAL 
Mechanical Connectors 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


ILU 22С205 
c 220176 : ӨВ. 220129 220114 а 
2 €. “п | 5 © > 
220214 E ‹ ! 54 а 
220140 2 22С152 
= X 22со94 22C123 O қ 
Mechanical Connectors => BURNDY 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Description Model No. Description Model No. 
Insulated Gutter Connectors 14 AWG Sir. to 6 AWG Sir. KA6U 226171 | 14 AWG Str./Sol. to 8 AWG Str./Sol. KPA8C 220130 
14 AWG to 250 kcmil KPU29A26AC 220221 14 AWG 511/501. to 8 AWG Sol/St. КАВС 220149 | 14 AWG Str/Sol. to 6 AWG 511/501. KPASCTP 220127 
6 AWG to 250 kcmil KPU29A29AC 22219 | 4 AWG Str. to 1/0 AWG Str. KA25 220147 | 14 AWG Stt./Sol. to 6 AWG Str./Sol. КРАВСОР 220135 
14 AWG to 500 kcmil KPU34A26AC 226223 | ТЕ AWE ді, 14 AWG Str. KA25U 22С174 | 4 AWG Str. to 1/0 AWG Str. KPA25 226131 
6 AWG to 500 КЕТЇЇ КРОЗААЗДАС 220220 | 6 AWG Str. to 2/0 AWG Str. КА260 220175 | 1/0 AWG Str. to 4/0 AWG Str. KPA28 220133 
1/0 to 750 kemil KPU39A39AC 220222 | 1 AWG Str. to 4/0 AWG Str. KA28 7 226148 | 4/0 AWG Str. to 500 komil Str. KPA34 220134 
Mechanical Connectors 6 AWG Str. to 250 kcmil Str. KA29U 220173 | 4 AWG Str. to 1 AWG Str. Q2A1C2 220119 
14 AWG Str. to 1/0 AWG Sol. and Str. АМ60 226212 | AWG Bol, 6 AWG Str, to 300 KA30U 22С181 | 1/0 AWG Str. to 2/0 AWG Str. Q2A262N 220118 
{4 AWG Str. to 2 AWG Sol. and Str. AMS2 22210 | 6 AWG Sir. to 350 kcmil Str. КАЗТО 220176 | 3/0 AWG Str. to 4/0 AWG Str. Q2A282N 220120 
6 AWG Str. to 4/0 AWG Sol. and Str. AMS4/0 226211 | 4/0 AWG Str. to 500 kcmil Str КАЗА 220150 | 250 kcmil Str. to 350 kcmil Str. Q2A312N 220122 
6 AWG Str. to 250 kcmil Sol. AMS250 220213 | 4 AWG Str. to 500 kcmil Str. КАЗА — 220177 | 400 kcmil Str. to 500 Ксті Str. ОЗАЗ44М 220117 
6 AWG St to 350 komil St. AMS350 220214 | 2 AWG Str to 600 kemi Šir КАЗБІ 220178 | 4 AWG Str. to 1 AWG Str. QATCB 220089 
3/0 Str/Sol. to 4/0 AW Т AWG Sol., 2 AWG Str. to 4/0 
ol. cao komt Str AMS500 22625 | Awa Sol” GOD kom str KA36U2N 22174 | 8 AWG Str. to 4 AWG Str. QA4CB 220090 
250 kcmil Str. to 750 Кетті Str. AMS750 220216 | 300 kcmil Str. to 800 kemil Str. KA40U 220180 | 14 AWG Str/Sol. to 8 AWG Str./Sol. QASCB 220097 
1/0 AWG Str. to 250 kcmil Str. АЅА2500 220226 | 300 kcmil Str. to 800 kcmil Str. KA4QU2N 220183 | 1/0 AWG Str. to 2/0 AWG Str. QA26B 220092 
1/0 AWG Str. to 800 kcmil Str. ASAB00U 220225 | 500 kcmil Str. to 1000 kcmil Str. KA44U 220182 | 3/0 AWG Str. to 4/0 AWG Str. QA28B 226001 
1/0 AWG Str. to 1000 kcmil Str. ASAT000U 3226227 | 500 kcmil Str. to 1000 kcmil Str. KA44U2N 226184 | 3/0 AWG Str. to 4/0 AWG Str. QA2828 226102 
14 AWG Str. to 1/0 AWG Str. K2A25U 220189 | 4 AWG Str. to 1/0 AWG Str. KA2521038 220151: 3/0 AWG Str. to 4/0 AWG Str. QA282N 226095 
14 AWG Str. to 2/0 AWG Str. K2A26U — 226191 14 AWG Sir. to 250 kcmil Str KAUKIT1 — 22188 | 400 kcmil Str. to 500 kcmil Str. QA342N 226094 
6 AWG Str. to 250 kcmil Str. K2A29U — 220190 | 6 AWG Str. to 250 kcmil Str. KAUKT2 226187 350 komil to 1000 kemi Str OAd42N 226093 
6 AWG Str. to 350 kcmil Str. K2A31U 220102 | 6 AWG Str. to 800 kcmil Str. KAUKIT3 22188 | 3/0 AWG Str. to 4/0 AWG Str. QB28 220123 
6 AWG Str. to 350 kcmil Str. K2A31U2N 220195 | 2 AWG Str. to 600 kcmil Str. KK3A36U4N 220208 | 4 AWG Str. to 1 AWG Str. ODAC 220100 
2 AWG Str. to 600 kcmil Str. K2A36U 220103 2 AWG Str. to 600 kcmil Str. KK4A36U4N 220200: 8 AWG Str. to 4 AWG Str. QDA4C 220111 
2 AWG Str. to 600 kemil Str. K2A36U2N 220194 | 6 AWG Str. to 350 kcmil Str. ККАЗТО2М —22C185 | 14 AWG Sir/Sol. to 8 AWG Str/Sol. QDASC 226116 
14 AWG Sir. to 2 AWG Str. K3A2U2 226201 14 AWG Sir/Sol. to 10 AWG Str/Sol. К025 226142 | 1/0 AWG Str. to 2/0 AWG Str. QDA26 220113 
14 AWG Str. to 1/0 AWG Str. K3A25U2 220202 | 14 AWG Str/Sol. to 6 AWG Str/Sol.  KLU35 226137 | 3/0 AWG Str. to 4/0 AWG Str. QDA28 — 220110 
14 AWG Str. to 2/0 AWG Str. K3A26U2N 22020414 AWG Str/Sol.to 6 AWG Str/Sol. — KLU3STP 220140 | 250 kcmil Str. to 350 kcmil Str QDA31 226112 
6 AWG Str. io 250 kemil Str. K3A29U2N 220203 | 8 AWG Str./Sol. to 2 AWG Str/Sol. KLU7O 22С138 | 400 kcmil Str. to 500 kcmil Str. QDA34 220115 
2 AWG Str. to 600 kcmil Str КЗАЗБШОМ 220205 | 2 AWG Str. to 1/0 AWG Str. КЦШТ25 226138 | 600 kcmil Str. to 800 kcmil Str. QDAdO 220114 
6 AWG Str. to 250 kcmil Str. K4A29U4N 226206 | 4 AWG Str. to 3/0 AWG Str. KLU175  22c141 | 6 AWG (Run) Str. 6 AWG (Tap) to 2 OPX2C2C 220158 
4 AWG Sol. 6 AWG Str. to 300 | TA i Stu CE Тр) si 2 
ol., tr. to un Li ap to 
emi Si, 4 ANG So K11A30U 220196 | 2 AWG Str. to 4/0 AWG Str. KLU225 220143 ANG Tap) 4 h ANG (Run) St = QPX282C 220153 
12) tr. to 4 un) Str., ap. to 
AWG Sol OO kerr Ser K11A36U2 22197 | 1/0 AWG Str. to 350 kcmil Str. KLU300 — 220144 | Awa (rap), a AN (Run) Ag QPX282CY 220161 
2 AWG Str. to 600 kcmil Str. K21A36U2 226207 1/0 AWG Str. to 500 kcmil Str. KLU400 — 220145 | 10 THOR Бү ewe trap) to 40 QPX2828 220152 
2 AWG Str. to 600 kemil Str. КОЗА Зо 220198 | 14 AWG StEISOI. to 4 AWG SES — KPMG 2201294 AWG St. ia TAWG Str 004102 226106 
1/0 AWG Str. to 750 kemil Str. K22A39U2 220189 | 14 AWG Str/Sol.to 4 AWG Sit/Sol. KPA4CTP 220128 | 3/0 AWG Str. to 4/0 AWG Sir. QOA282N 226104 
14 AWG Str. to 2 AWG Str. KA2U 220172 | 14 AWG Str/Sol. to 4 AWG Str/Sol. KPA4CUNPL 220132 | 400 kcmil Str. to 500 kcmil Str. QOA342N —22C105 
14 AWG Str/Sol. to 4 AWG Str/Sol. — KA4C 226146 | 14 AWG Str/Sol. to 4 AWG Str/Sol. KPA4CUP 226136 А AWG 511/501. to 1 AWG Str/Sol. ОАТС — 226124 
22С004 22C032 22A968 220019 22A990 22A997 22C061 22A958 22C011 22A983 
Grounding Connectors => BURNDY 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Descri tion Model No. Description Model No. 
Cable Tray Grounding Connectors TUE D PIS 2/70 GAR1926 224075 500 kcmil to 300 kcmil GC3434 22А996 
1/0 AWG to 6 AWG GC2525CT 226005| 250 kcmilto 2/0, 27710 2%" Rod, 277 Pipe GAR1929 224973 300 kcmilto4 AWG GCL30 226012 
2/0 AWG to 2 AWG GC2626CT 220004/ 2/0 AWG to 4 AWG, 3 10377 Rod,3'Pipe GAR2026 224078 2/0 AWG to 4 AWG GCM26 — 226001 
250 kcmil to 2/0 GC2929CT 220003 | 250kcmilto2/0,3 10377 Rod, 3'Pipe  GAR2029 224077 1.5"to 1.25", 1%" to 1%" Rod, ТИ Pips 00161: 22A988 
Grounding Connectors 2/0 AWG to 4 AWG, 4710 4%", 4" Pipe GAR2226 22А980 1.88' to 1.5", 154"to 17&' Rod, 17" Pipe 066171 — 22A986 
2 AWG to 10 AWG, 2/7" to 4" Pipe C4 220024 250 kcmil to 2/0, 4^ to 4%", 4" Pipe GAR2229 22A082 2.38102", 3" to 2%" Rod, 2" Pipe GG181 224087 
2 AWG to 10 AWG. 14" to T" Pipe C5 22023 4/0 AWG to 4 AWG, 77 to 1" Pipe GAR3902 220042 2/0 AWG to 4 AWG GL2626 226002 
AWG to 10 AWG. 1" to 1" Pipe Сб 22033 4/0 AWG to 4 AWG. 7" to 1" Pipe GAR3902BU 22017 2 AWG to 10 AWG, 7" Rod GRCÍ2 224960 
2 AWG to 10 AWG. 4%" to 6" Pipe C8 22027 4/0 AWG to 4 AWG. 7210 1" Pipe GAR3902TC 22С051 1 AWG to 10 AWG, 96 Rod GRCS8 224058 
2 AWG to 10 AWG. 14" to 1" Pipe СІІВ 226026 4/0 AWG to 4 AWG, 1% to 2" Pipe GAR3903 22C039| 2 AWG to 10 AWG. 96" Rod GRL5 — 22A961 
6 AWG, 77 10 1" Pipe CHICSHT 220038) 4/0 AWG to 4 AWG. 114" to 2" Pipe GAR3903BU 22C015| 2 AWG to 10 AWG, %4" Rod GRLG  22A962 
4/0 AWG, 7% to 1" Pipe CHICSH2 220037 4/0 AWG to 4 AWG. 114" to 2" Rod бАНЗООЗТ 22050 Grounding Strip Kits 
"4 4" Di " "Di 2 AWG (Ground Wire), 6 
2 AWG to 10 AWG, x to 1 Pipe CHD 226021 4/0 AWG to 4 AWG, 2%" to 37" Pipe GAR3904 220041. AWA cidtersystem Wire BDTI — 22C081 
SOENG to BG: eo Tint C11HD4/0DB 22C030| 4/0 AWG to 4 AWG, 272" to 314" Pipe GAR3904BU 220016 Hand Clamps 
2 AWG to 10 AWG, %'to 1° Rod, "to 1" Pipe  CIIKIGD 22028 4/0 AWG to 4 AWG, 27 "10 3%" Rod GAR3904TC 220049, — GIE4CG3 — 22007 
6 AWG to 10 AWG 7710 1" Pipe СІТІНІ 22035 4/0 AWG to 4 AWG. 4" to 5" Pipe GAR3905 220040 — GIEACG4 — 226008 
2/0 AWG to 10 AWG, 7 to 1" ipe СІТІН2 226036 4/0 AWG to 4 AWG, 4" to 5" Pipe GAR3905BU 220018 Mechanical Connectors 
3/0 AWG to 0 AWG, T Pipe СІТІНЗ 220031 4/0 AWG to 4 AWG. 4" to 5" Rod GAR3905TC 220047 14 AWG Str/Sol. to 1/0 AWG Str/Sol.  BGBLT/O 220057 
2 AWG to 10 AWG, 17 to 1" Pipe CIIN 226020] 4/0 AWG to 4 AWG. 6" Pipe GAR3906 220043 14 AWG Str/Sol. to 4 AWG Str/Sol. BGBL4 226056 
2 AWG to 10 AWG, 114" to 2" Pipe C22 220022 4/0 AWG to 4 AWG, %" to 1" Pipe GAR3906BU 220019 ay 250 kemil BGBL250 220058 
2 AWG to 10 AWG, 1%" to 2" Pipe C22D — 226025 | 4/0 AWG to 4 AWG, 8' Pipe GAR3907 226044 14 AWG 511/501. to 4 AWG 501751: CL50t — 22C011 
4/0 AWG to 8 AWG, 174" to 2" Pipe C22HD4/0DB 22034 | 2/0 AWG to 4 AWG, 96 to 34" Rod, У Pipe GARG426 22A963| 14 AWG Str/Sol. to 4 AWG Sol./Str. CLSOTTN 226010 
Б AWG to 8 AWG, 77 to 1" Pipe C61 226032 250 kemil to 2/0, 921034 Rod, У" Pipe GAR6429 22A964| 14 AWG Str/Sol. to 4 AWG Sol./Str. GKA4C 2240983 
2 AWG to 10 AWG, 14" to 1" Pipe CZ11 220029. 4 AWG to 8 AWG ОВАС 22А990| 10 AWG Str/Sol.to 4 AWG Sol. and Str. КРВ4С61 224084 
2/0 AWG to 4 AWG, VA Rod, Va" Pipe GARÍ126 22A981, 2/0 AWG to 4 AWG GB26 224992 Raised Floor Grounding Connectors 
КИРЕДИ T 101 GAR1426 224967 250 kcmilto 2/0 GB29 224991 2 AWG to 8 AWG GRF4C3 220054 
250 kcmil to 2/0, 78" to 1" Rod, 72" їо 34" Pipe _ GAR1429 22А969 500 kcmil to 300 kcmil GB34  22A993 Static Discharge Clamps 
АЧ БЕ RS GAR1526  22A968| 300 kcmil to 4 AWG GBL30 220013 6102 AWG GIE2CG3 220006 
250 kcmil to 2/0, 176" to ТУ" Rod, 1" Pipe GART529 22A971| 2/0 AWG to 4 AWG GBM26  22A998 Weld On Grounding Studs 
2/0 AWG to 4 AWG, 134" to 1/7 Rod, ТУ" Pipe GAR1626 224074 250 kcmil to 2/0 GBM29 224097 6 AWG GSTUDI4HY 220084 
250 kcmilto 2/0, 1%" to 1%" Rod, 114" Pipe — GARG29 224070) 1/0 AWG to 14 AWG, 77 to 1" Pipe 0015А 220050 4/0 AWG GSTUD34HY 220082 
2/0 AWG to 4 AWG, 154" to 174" Rod, 117 Pipe GART726 224066 250 kcmil to 6 AWG, 177 to 2" Pipe ОСТВА 226060 1/0 AWG GSTUD916HY 22083 
250 kcmil to 2/0, 134" to 14" Rod, 172" Pipe GAR1729 224972 250 kcmil to 6 AWG, 2/2 to 4" Pipe GC22A 220061 Wire to Wire Grounding Connectors 
2/0 AWG to 4 AWG, 2" to 23" Rod,2'Pipe  GAR1826 224065 2/0 AWG to 4 AWG GC2626 224005 250 kcmil to 2/0 GX2929 224085 
250 kcmil to 2/0, 2" to 2%" Rod, 2" Pipe GAR1829 22A970| 250 kcmil to 2/0 602020 224904 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Terminal Blocks 


Mersen (With Square D 2-Pole 
Optional Cover) 
3-Pole 


Mersen 1-Pole 
Finger-Safe 


Bussmann 1-Pole 
Bussmann 1-Pole 


Finger-Safe Е:Т,М samon ЕЕЕ 

Power Distribution Blocks is мине тш 

= Aluminum block, except where noted These efficient blocks splice cables or split primary power into a wide range of secondary circuits and provide 

= Accept aluminum or copper wire a fixed tap-off point. Save splicing and taping time for contractor rework. UL Recognized and CSA Certified. 

= 600V appliance and industrial rating 

Primary Secondary 1-POLE 2-POLE 3-POLE 

Max. Connec. Primary Wire Connec. Secondary Wire Mfr. Item Item Item 
Amps рег Pole Range (AWG) per Pole Range (AWG) L D Model w No. w No. w No. 
Bussmann ү 

175A 1 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 1 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 2.88 іп 1.75 in 16204 1.07 іп 32ЈА9 1.88 іп 1EF56 2.7 іп 1EF57 
175 А 1 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 1 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL. 2.8in 2.12 in 16000 — — 4.12in 3ZJC1 5.37 іп 4XK12 
175A il 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 4 14to 4 AWG CU, 8to 4 AWG AL 2.88in 1.75 in 16220 1.06 іп 4ХК11 1.88 іп 5А671 2.7 in 5A672 
175 А 1 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 6 14to 4 AWG CU, 8 ї0 4 AWG AL 40іп 3.32 іп 16321 1.98in 3XH60 3.6in 3XH61 5.21 іп 3XH62 
175A 1 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 6 14to 4 AWG CU, 8 to 4 AWGAL 2.8іп 2.12in 16021 = = 4.12in 37/02 5.37 in 4ХК14 
310A 1 6 AWG to 250 MCM 1 6 AWG to 250 MCM 4.0in 3.32 in 16303 1.98 іп 3ZJC3 3.6іп 3ZJC4 5.21 in 4XK16 
310A 1 6 AWG to 350 MCM 6 12 to 4 AWG AL, 14to 4 AWG CU 4.0іп  3.32in 16323 1.98in 54673 3.6in 5А674  521in 5A675 
310A 1 6 AWG to 350 MCM 12 12 to 4 AWG AL, 14to 4AWG CU 4.0іп 3.32 іп 16370 1.98in 3XH63 3.6in  3XH64 5.21 іп 3XH65 
350A 2 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 6 14to 4 AWG CU, 8 to 4 AWG AL 4.0іп 3.32 іп 16325 1.98in 3ZJC6 3.6іп 3ZJC7 5.21 іп 4XK13 
420A 1 2 AWG to 600 MCM 12 12 to 4 AWG AL, 14to 4 AWG CU 4.0іп 3.32in 16375 = = = = 5.21 in 3XH68 
620A 2 4 AWG to 350 MCM 2 4 AWG to 350 MCM 5.5іп 2.93 in 16500 3.1in 37108 5.79іп 3ZJC9 8.48іп 4ХК20 
Optional Cover for Bussmann 163 Series CPDB —  3XH80 — . 8XH81 —  3XH82 
Enclosed, Finger-Safe 

175A 1 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 1 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 3.37 іп 2.15 in PDBFS204 1.03in 3ZJA2 = — = — 
175A 1 14 to 2/0 AWG CU, 8 to 2/0 AWG AL 4 14 to 4 AWG CU, 8 to 4 AWG AL  3.37in 2.15 іп PDBFS220 1.03 іп 32ЈАЗ = = = = 
310A 1 6 AWG to 350 MCM 1 6 AWG to 350 MCM 4.67 in 2.87 in PDBFS303 1.55 іп 3ZJA4 = — = — 
380A 1 6 AWG to 500 MCM 6 14 to 2 AWG 4.67 in 2.95 іп PDBFS330 1.55 іп 3ZJA5 = = = = 
570A 2 4 AWG to 300 MCM 12 12 to 4 AWG AL, 14 to 4 AWG CU 4.67 in 2.93 in PDBFS377 1.88in 3ZJA6 = = = = 
620A 2 4 AWG to 350 MCM 2 4 AWG to 350 MCM 467in 2.біп PDBFS500 2.38 іп 3ZJA7 = — = = 
760A 2 6 AWG to 500 MCM 2 6 AWG to 500 MCM 4.67 in 3.15 іп PDBFS504 2.56 in 3ZJA8 = = = = 
Mersen 
85A 1 14 to 4 AWG 1 14 to 4 AWG 3.08in 2.81 in MPDB63101 1.05 іп 250004 == = = = 
175A 1 14 to 2/0 AWG 1 14 to 2/0 AWG 3.08in 2.81 in MPDB6315 1.05 іп 250008 1.98 іп 25CC09 2.91 іп 25CC10 
175 А 1 14 to 2/0 AWG 2 14 to 2 AWG 3.08 іп 2.81 in MPDB63193 — — — — 2.91 in 25CC11 
175A 1 14 to 2/0 AWG 4 14 to 4 AWG 3.08 in 2.81 in MPDB6313 1.05 іп 250005 1.98 іп 25CC06 2.91 іп 250007 
175 А 1 14 to 2/0 AWG 6 14 to 2 AWG 5.0іп 3.25 іп МРОВ6756 1.85 іп 25CC25 3.57іп 25CC26 5.28 in 256027 
310А 1 6 AWG to 350 МСМ 1 6 AWG to 350 МСМ 5.0in 3.25 in MPDB6700 1.85 іп 25CC16 3.57іп 25CC17 5.28 іп 25CC18 
310A 1 6 AWG to 350 MCM 6 14 to 2 AWG 5.0in 3.25 іп МРОВ6766 1.85 іп 25CC28 3.57іп 25CC29 5.28 in 25CC30 
310A 1 6 AWG to 350 MCM 12 14 to 4 AWG 5.Тіп 3.55 in MPDB6915 2.73 іп 250041 5.32 іп 256642 7.89 in 250043 
350A 1 4 AWG to 500 MCM 12 14 to 4 AWG 5.7in 3.55 in MPDB6908 2.73іп 25CC31 5.32 in 250032 7.89 in 25CC33 
350A 2 14 to 2/0 AWG 6 14 to 2 AWG 5.0іп 3.25іп MPDB6751 1.85 іп 25CC22 3.57іп 25CC23 5.28 in 25CC24 
380A 1 4 AWG to 500 MCM [] 14 to 2 AWG 5.0іп 3.25 іп MPDB66463 = = = = 5.28 in 25CC15 
380 A 1 4 AWG to 500 MCM 18 14 to 10 AWG 5.0іп 3.25іп MPDB6749 1.85in 25CC19 3.57іл 25CC20 5.28 in 25CC21 
400A 1 38-16 x 17 Stud 2 74-20 x 1% Stud 5.0in 3.25 іп MPDB6623 — — = = 5.28 in 250014 
620 A 2 6 AWG to 350 MCM 2 6 AWG to 350 MCM 5.7in 3.55 in MPDB6912 2.73 іп 256638 5.32іп 25CC39 7.89 in 256040 
160A 2 4 AWG to 500 MCM 2 4 AWG to 500 MCM 5.7in 3.55 in MPDB69093 = — — = 7.89 in 25CC34 
760A 2 4 AWG to 500 MCM 12 14 to 4 AWG 5.7in 3.55іп MPDB6911 2.73 іп 256635 | 5.32 іп 25CC36 7.89 іп 256037 
160A 3 600-2 3 5.7in 3.55іп MPDB69331 — — = — 2.73 іп 256044 
Optional Touch Safe Cover for Mersen Mfr. Мо. MPDB62, MPDB63 MPDBC6263 — 256001 = — = = 
Optional Touch Safe Cover for Mersen Mfr. No. MPDB66, MPDB67 MPDBC6667 — 25CC02 — — — — 
Optional Touch Safe Cover for Mersen Mfr. No. MPDB68, MPDB69 MPDBC6869 — 250003 — — — — 
Enclosed, Finger-Safe _ 

175А 1 14 to 2/0 AWG 1 14 to 2/0 AWG 2.86in 1.95in FSPDB1A 1.0in B5LCP6 = — = — 
175A 1 14 to 2/0 AWG 4 14 to 2 AWG 3.45in 221in FSPDB2A 112in B5LCP7 = — = = 
310 A 2 14 to 2/0 AWG, 6 AWG to 350 MCM 8 14 to 8 AWG 3.97 in 2.53 in FSPDB3A 1.85 іп 510Р8 = = = = 
335 A 1 6 AWG to 400 MCM 1 6 AWG to 400 MCM 5.73 in 3.15 іп FSPDB4A 1.54 іп 510Р9 — — — — 
840A 2 4 AWG to 600 MCM 2 4 AWG to 600 MCM 5.71іп 3.15in FSPDB5A 2.84in 51080 E = = = 
Square D 

115A 1 14 to 2 AWG 1 14 to 2 AWG 2.29 in 1.53in 90801ВА 61101 — = = = 2.1 in 20063 
115A 1 14 to 2 AWG 4 18 to 10 AWG 2.29іп 1.53іп 9080LBA 61104 | 0.83 іп 6NHG1 1.46 іп 6PGF3 2.1 іп 6PGF8 
150 А 1 6 їо 2/0 AWG 6 10 to 4 AWG 5.37 іп 2.06 іп 90801ВА 62106 — = = — 2.9in 6PGGO 
175A 1 14 to 2/0 AWG 1 14 to 2/0 AWG 2.88 in 1.78 in 9080LBA 62101 | 1.13 in 6NHG4 1.94in 6PGF5 2.75 іп 20065 
175A 1 14 to 2/0 AWG 4 14 to 4 AWG 2.88 in 1.78in 9080LBA 62104 | 1.13 in 6NHG3 1.94in 20051 2.75 іп 20066 
310A 1 6 AWG to 350 MCM 1 6 AWG to 350 MCM 13.4in 2.61 іп 90801ВА 63101 — m 3.47 in 20052 = = 
335 А 1 6 AWG їо 500 МСМ 6 14 to 2 AWG 4.0in 2.61in 9080LBA 63106 | 1.94 іп 6PGFO 3.47 іп 6PGF6 5.0 іп 20070 
335 А 1 6 AWG to 400 МСМ 8 14 to 2 AWG 4./5in 3.16іп 90801ВА 64108 — = — — 6.0in 20073 
350A 2 14 to 2/0 AWG 6 14 to 4 AWG 40in 2.61іп 9080LBC 63206 | 1.94 in. 6PGF1 * | 3.47 іп 6PGF7* | — = 
760A 2 4 AWG to 500 MCM 2 4 AWG to 500 MCM 5.5in 3.12 in 9080LBA 652021 — — 5.85 іп 100735 8.54 in 100737 
760A 2 4 AWG to 500 MCM 8 14 to 2/0 AWG 5.5in 3.12in 9080LBC 65208 | 3.17 in 6PGF2 * = = 8.54 in 6PGG2 * 
760A 2 4 AWG to 500 MCM 8 14 to 2/0 AWG 5.5in 3.12in 90801ВА 65208 = = 5.85in 100736 = — 
760A 2 4 AWG to 500 MCM 12 14 to 4 AWG 5.5іп 3.12 in 9080LBA 65212 | 3.17 іп 6NHG2 5.85 іп 6PGF4 8.54 іп 6PGF9 
Clear Cover For Use With Square D 9080LBA362 Series (except No. 6PGGO), Pkg. of 5 9080LB23 — — — — —  e6XIL1 
Clear Cover For Use With Square D 9080LBA363 Series, Pkg. of 5 9080LB33 — — — — — 6ХТі2 


* Copper block, accepts copper conductors only. 
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ELECTRICAL 
Terminal Blocks 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


a 
9» 
“3 Ls 
ч E 
2DC71 2DC60 
Min. Max. Pieces End 
Amps Wire Size — Wire Size per Ft. Barrier 
Terminal Block, Nylon, Gray Color 
30A 22 AWG 10 AWG 51 5B373 
Terminal Block, Nylon, Natural Color 
30A 22 AWG 10 AWG 51 5B361 
40A 22 AWG 10 AWG 34 5B363 
40A 22 AWG 12 AWG 32 5B359 
40A 18 AWG 12 AWG 32 5B359 
60A 22 AWG 8 AWG 34 5B361 
110A 18 AWG 4 AWG 28 5B378 
180A 12 AWG 1/0 17 5B376 
255A 6 AWG 250 Kcmil 10 5B373 
Circuit Protectors 
1A 16 AWG 10 AWG 24 = 
1A 16 AWG 12 AWG 10 = 
2A 16 AWG 10 AWG 24 = 
4А 16 AWG 10 AWG 24 — 
5A 16 AWG 10 AWG 24 -- 
10А 16 AWG 10 AWG 24 -- 
15А 16 AWG 10 AWG 24 -- 
Fuse Block, Nylon, Natural Color, Midget Fuse Type 
30 18 AWG 10 AWG 16 5B374 
5B368 
End Barrier 
5B361 
nm. 
/) а 


by Schneider Electric 


Terminal Block Accessories 


No. of 
For Use With Poles 
Terminal Block Jumpers 
Mfr. No. 9080GM6 
9080GK6, 9080GR6, Mfr. No. 9080GR6T 
Mfr. No. 9080GC6 
9080GA6, Mfr. No. 9080GP6 
Mfr. No. 9080GM6 
Mfr. No. 9080GC6 
9080GA6, Mfr. No. 9080GP6 
Terminal Block Blown Fuse Indicators 
Mfr. No. 9080GF6 
Mfr. No. 9080GF6 
Terminal Block End Barriers 
9080GM6, 9080GR6, Mfr. No. 9080GR6T 
Mfr. No. 9080GK6 
Mfr. No. 9080GC6 
Mfr. No. 9080GD6 
9080GA6, Mfr. No. 9080GP6 
Mfr. No. 9080GF6 
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by Schneider Electric 


NEMA Terminal Blocks, Circuit 
Protectors, and Fuse Block 


= Terminal block temp. range: -40° 

to 257°F (-40° to 125°C) 
= Terminal and fuse block max. 600VAC 
Box lug terminal blocks are suitable for use with 
stranded or solid copper wire. Hardware is recessed 
into the molding. Built-in wire strip gauge and 
marking area. Terminal and fuse blocks are rated UL 
94 V-2 for flammability. 


5B375 : 
Mounting: All except 5B364 and 2DC71 have a snap- 
off arm on the terminal block. 
2DD09 includes banana test plug adapter. 
2-Pole 6-Pole Channel Mfr. Item 
Jumpers Jumpers Size w H D Model No. 
5B368 5B367 35mm/GH 0.23 in 1.82 in 1.72 in 9080GME6 3К192 
5B368 5B367 35mm/GH 0.23 in 1.82 in 1.72 in 9080GM6 5B362 
5B366 5B365 21mm 0.35 in 1.39 in 14 in 9080GK6 5B364 
2DD04 2DD05 35mm/GH 0.38 in 1.48 in 1.8 in 9080GA6 5B380 
2DD04 2DD05 35mm/GH 0.38 in 1.48 in 18in 9080GP6 5B360 
5B366 5B365 35mm/GH 0.35 in 1.82 in 172 in 9080GR6 5B358 
2DD01 2DD02 35mm/GH 0.43 in 2.13 in 1.99 in 9080GC6 5B379 
20003 Mfr. Мо. 90800Н77 35mm/GH 0.7 in 2.71 in 2.12 in 9080GD6 5B377 
= = 35mm/GH 1.17 in 2.34 in 3.32 in 9080GE6 20071 
= = 35mm/GH 0.5 in 3.11 in 3.15 in 9080GCB10 20С60 
— — 35mm DIN Вай 12іп 3.0 in 3.3 in 6820806 20038 
- - 35mm/GH 0.5 in 311in 3.15 in 9080GCB20 ^ 2DC65 
— — 35mm/GH 0.5 in 3.11 in 3.15 in 9080GCB40  2DC68 
— — 35mm/GH 0.5 in 3.11 in 3.15 in 9080GCB50 20069 
— — 35mm/GH 0.5in 3.11 in 3.15in 90806008100 20061 
- - 35mm/GH 0.5in 3.11 in 3.15in  9080GCB150 20064 
— — 35mm/GH 0.75" 2.19" 2.19" 9080GF6 5B375 
L3 Mounting Channel 
5B371 
End Clamp 
» 5B373 
Blown Fuse Ш өсианер | & Е 
Indicator by Schneider Electric 
2DD06 " 
Mounting Channels 
Mounting Mounting 
Holes Hole Mfr. Item 
Description L W H 0.C. (in.) Width (in.) Model No. 
GH Mounting Channels 
Standard 10.0іп 0.81in 0.22in O063in  0.27in 90800Н110 20080 
Standard 12.0іп 0.81in 0.22in  0.63in 0.27in  9080GH112 20081 
Standard 36.0in 0.811п 0.22in  0.63in  0.27in  9080GH136 58371 
Standard 48.0in 0.811п 0.22in  0.63in  0.27in  9080GH148 58370 
Standard 720in 0.81in 0.22in  0.63in 0.27іп  9080GH172 20086 
Snap-Off 36.0in 0.81in 0.22in  0.63in 0.27іп  9080GH236 58369 
End Clamps for GH Channels 
Screw-on End Clamp 9080GH10 58373 
Slip-on End Clamp 90806Н11 58372 
Mfr. Item 
Model No. 
9080GH700 5B368 
9080GH72 5B366 
9080GH74 2DD01 | Швасанев " 25397 
9080GH78 2DD04 by Schneider Eccc 
9080GH710 5B367 . 
o5 0» | 35mm DIN Mounting Channels 
Symmetrical, prepunched rails are in compliance with EN 50022 standard (DIN 
20500-53 20026 46277-3). Priced each; shipped in pkg. of 10, sold individually in-store only. 
5B357 and 2DF49 are galvanized steel. 
p 58301 Mounting Mounting 
Holes Hole Mfr. Item 
9080GC6B 5B378 Type L W H 0.С. (іп) Width іп.) Model No. 
9080GD6B 5B376 IEC 380in  138in 029in 0.98in 0.71 in 9080MH339 5B357 
9080GP6B 5B359 TEC 780in  1.38in 0.29іп 0.98 in 0.71 in 9080MH379 20Ғ49 
9080GF6B 5B374 Terminal Block Screw-On End Clamp 9080MHA10  3ULY3 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Terminal Blocks 


Terminal and Barrier Strips 


= Operating range: -40° to 302°F 
= Min. wire size (terminal strips): 22 AWG 


Terminal Strip 


Feature heavy-duty, corrosion-resistant screws. Protective cover prevents contact with live terminals. 6YH68 
15 AA, 300V AC 20 AA, 300V AC 30 AA, 600 60 AA, 600 
¥ in Term. Spacing 74s in Term. Spacing %e in Term. Spacing ¥% in Term. Spacing 
No. of Item Item Item Item ү 
L No. L No. L No. No. NY T5 uu 
Terminal Strips 2 ? y mmc 
2 1.38 in 6ZEF2 1.61 in 6ZEG6 2.13 in 6YH63 — - 1 AT ДАА? Lats 
3 — = * i АЕ 
4 = bs. 
5 — — Barrier Strip 
6 5.0 in 6YH91 6YH99 
7 ein 6:2. = — 
8 = = 
9 == — 
10 | | 445in  6ZEGO |  512in  6ZEH4 | | — .— | 7.48 in 6ZEJ8 
12 8.75 in 6YH93 
14 = — 
16 = = 
18 = = 
20 = = 
Min. йс Item ‚ 
Атр$ Wire Size Wire Size ІҢ w H No. Quick Connect, Double 
arrier ПІЗ, C, ole 6YH87 
22 AWG 12 AWG 377in 0.64 in 0.52 in 6YH99- 
35A 22 AWG 10 AWG 5.53 in 0.93 in 0.74 іп 6YJ02 
No. of Pkg. Fits 15A Fits 30A Fits 60A _ 
Poles Qty. Item No. | Item No. | Item No. v dus 
Covers for Terminal Strips 
4 1 — 6YH73 — 
6 1 — = 6YH95 
10 1 10L533 = = 
12 1 == 6YH77 6YH97 
Accessories for 30A Terminal Strips 
Quick Connect, Double 10 — 6YH87 — 
Terminal Block Jumper, Flat Slip-on 10 = 6YH71 — 


IEC-Style Terminal Blocks Scbneider 


= DIN rail mountable 
Feature fast and reliable connection. Resist vibration and shocks, with a wide choice of connection options. Provide the 
possibility of testing all terminal blocks. Help ensure the quality and operational availability of equipment, and optimizes 


installation set up and operation. UL Recognized and CSA Certified. 


Min. Мах. 
No. of No.of Wire Wire End 2-Pole Mfr. Item 23NY08 


Amps Poles Connec. Size — Size Barrier Jumpers Features H Ww D Color Model No. 
Pass-Through 
— :87 іп 0.21 in 1.88in ^ Gray NSYTRV22 — 23NY07 
or 1.87 in 0.21 in 1.88 in NSYTRV22BL 23NY08 


20A 1 2 26AWG12AWG ygyTRAP22pL 23МУ19 - Blue 
— E ІП 0. ІП 1. ІП [a 
T. NO. $ A 4 
30A 1 2 26AWG10AWG цсүтрдрәову 23NY20 - 1.87 іп 0.24in 1.88in Вие NSYTRV42BL 23NY10 
30A 1 4 26 AWG 10 AWG NSYTRAP24 23NY20 - 1.87 in 0.24in2.58 in | Gray NSYTRVA4 — 23NY13 23NY13 
50А 2 24 AWG 8 AW 23NY30  23NY2 = 1.87 in 0.32 in 1.88in бтау NSYTRV62 23МҮ11 
ass-Ihrough Douniedec 
28A 2 4  26AWG12AWG NU 23NY19 — 2.56in 0.2in 2.75 in Gray NSYTRV24D 23МҮ12 
Groundin 
= — ІП 0.21 In 1. ІП Yellow/Green 
— — E ІП 0.24 ІП 1.66 In Yellow/Green 


ІП 0.32 ІП 1.66 In Yellow/Green 


1 2  24AWG 8AWG 23NY30  23NY2] + — 187іп 0.32 in 1.88 in Yellow/Green NSYTRVO2PE 23МҮ16- 
Lever- Type Fuse, No Lamp 
бА 1 2  26AWG10AWG - ccepis x 20mm 209 п 0.32 in 2.85 in Black | NSYTRV42SF5 23МҮ17 


— Glass or Ceramic Fuse 


Accepts % in X 1% in i 1 ү 
10A 1 2 26AWG 8 AWG — — Glass or Ceramic Fuse 2381n 0.4in 3.11in Black NSYTRV42SF6 23NY18 


23NY12 


110 to 251 , Lever- Type Fuse 

ccepts 4 In 4 In А " 4 
10A 1 2  26AWG 8AWG - - єч marara 2.38in 0.4in 3.11in Black NSYTRV42SF6LA 497418 
12A 1 2 26 AWG 10 AWG — — ccepts 5 х 20MM ооп 0.32in2.85in Black  NSYTRV42SF5LA 49T416 


Glass or Ceramic Fuse 


10A 1 2  26AWG 8 AWG — Accepts “ink TAIN 238in O.4in 3.11 in Black NSYTRV42SF6LD 497417 


Glass or Ceramic Fuse 
12A 1 2 26 AWG 10 AWG - ccepts 5 х 20mm оор 0.32 in 2.85 in Black + NSYTRV42SF5LD 497415 


= Glass or Ceramic Fuse 


23NY14 


“Accessories 
erminal Block Jumper, 2 Pole, For Use With Mfr. No. р Е NSYTRAL22 23МҮ19 
erminal Block Jumper, 2 Pole, For Use With Mfr. No. 
erminal Block Jumper, 2 Pole, For Use With Mfr. No. 
ank Marking Саг aracters, For Use With Mfr. No. 
Blank Marking Card, 60 Characters, For Use With Mfr. No. NSYTRV42, NSYTRV42BL NSYTRABPV6 23МҮ23 
Blank Marking Card, 72 Characters, For Use With Mfr. No. NSYTRV22, NSYTRV22BL NSYTRABPV5 23МҮ22 
erminal Block End Barrier, Screw Terminal, For Use With Mir. No. NSYTRV22, 
NSYTRV22BL, NSYTRV42; NSYTRV42BL, NSYTRV62 NSYTRAG22 — 23NY25 
erminal Block End Plate, Screw Terminal, For Use With Mfr. No, NSYTRV24D NSYTRACE24 23NY26 
erminal Block End Plate, Screw Terminal, For Use With Mfr. No. | 
nd Clamp, Clip-On Mount, 35mm ail, For Use Wit erminal Blocks 
End Clamp. Screw Mount, 35mm DIN Rail, For Use With All Terminal Blocks NSYTRAABV35 23NY28 23NY17 
Partition Piste Screw Terminal Tor Use With Mfr. No. NSYTRV22, NSYTRV22BL, NSYTRV42, NSYTRV42BL, NSYTRV62 NSYTRAP22  23NY30 
Partial End Plate, Screw Terminal Double Level, For Use With Mfr. No. NSYTRV24D NSYTRACEP24 23NY31 23NY19 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. =S 
Cord Reels Details on page A1. 


INDUSTRIES 
4 ” 
E (лах 


қ ` № 
uno (BEaume KH 
e 
i e. Q REELCRAFT ЕЕЕ а! 
24Y176 46U998 т 443P47 2XHz9 Cord reels hold extension cords to provide 


Self-Retracting 
access and storage while protecting them 


Cord Reels 
from tangling, kinking, and other damage. 
The cord can be extended to exactly the 
L 421X35 13V194 length needed to power equipment located 
at a distance from a power source. Self- 
1 retracting cord reels automatically wind 
г ) extended cord back on the reel. Stainless 
[ PN: steel self-retracting cord reels are resis- 
à 4 tant to rust and corrosion. Reverse feed 
h self-retracting cord reels are ideal for 


mounting to mobile equipment. 


55EP56 


nd 


Feeder Cord Cord Retractable Cord Max. Trade Reel Cord Item 
Feeder Cord Ending Ending Configuration Ending Ending Configuration Voltage Amps Designation Color Color Brand No. 
Self-Retracting Cord Reels 
20 ft, 14 AWG 
Grounding КІШІ Hospital Grade NEMA 5-15: ^ Quad Box Receptacle ^ Hospital Grade NEMA 5-158 120/ А6 13A  SJTOOW Gray Gray Lind Equipment 24Ү176 
25 ft, 12 AWI 
Grounding Plug NEMA 5-20P Quad Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC — 20A SJOW Yellow Біаск KH Industries 13/199 
25 ft, 12 AWG, Field Convertible Tension Method 
Grounding Plug NEMA 5-20P Quad Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC — 20A SJOW Black ^ Black KH Industries  30PL35 
ошап Flug. Inline GFCI NEMA 5-20P Duplex Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC 20А SJOW Yellow — Black KH Industries 13/197 
Я 
Grounding Plug NEMA 5-20P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC 20А SJO Blue Black Coxreels 46V002 
Grounding Plug NEMA 5-20P Quad Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC — 20A SJO Blue ^ Black Coxreels 460999 
30 ft, 14 AWG, Includes Circuit Breaker, Mounting Hardware 
Grounding Plug NEMA 5-15P Triple Tap Connector NEMA 5-15R 120VAC — 13A SJT Yellow — Yellow. LumaPro 4XP67 
30 ft, 14 AWG, Includes Wali/Ceiling Mounting Bracket 
Grounding Plug EMA 5-15P Single Connector NEMA 5-15R 125bVAC — 13A SJTW Yellow — Yellow LumaPro 436697 
ИТШ А NEMA 5-15P Triple Tap Connector NEMA 5-15R 125VAC — 13A SJTW Yellow — Yellow LumaPro 436698 
Я 
EESTI NEMA 5-15P Single Connector NEMA 5-15R 120VAC — 13A 5/0 Віше Black Coxreels 46U998 
Я 
рш Puo NEMA 5-15P Triple Tap Connector NEMA 5-15R 125VAC 15А SJTOW Yellow — Yellow LumaPro 443P47 
Я 
Grounding Plug NEMA 5-15P Single Connector NEMA 5-15R 120VAC — 15A SJEOOW Red Black Reelcraft 8XFC6 
Grounding Plug NEMA 5-15P Single Connector NEMA 5-15R 120VAC — 15A SJEOOW — White — White Reelcraft 32UK75 
Grounding Plug NEMA 5-20P Single Connector NEMA 5-20R 120VAC 20А 54Е00// Red Black Reelcraft 2XHZ9 
Grounding Plug NEMA 5-20P Single Connector NEMA 5-20R 120VAC 20А SJEOOW White — White Reelcraft 32UK76 
Grounding Plug NEMA 5-20P Single Locking Connector NEMA L5-20R 120VAC 20А SJEOOW Red Black Reelcraft 2XJA1 
Grounding Plug NEMA 5-15P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-15R 120VAC 15А SJEO0W Red Black Reelcrat 8X356 
Grounding Plug NEMA 5-20P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC 20А SJEO0W Red Black Reelcrai 2XJA2 
Grounding Plug NEMA 5-15P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA L5-20R 125VAC 20А SJOW White — White Hubbel 55ЕР56 
Grounding Plug NEMA 5-15P Single Connector NEMA 5-20R 125VAC 20А SJOW White — White Hubbel 55EP57 
45 ft, 12 AWG, Includes Swing Bracket 
Grounding Plug NEMA 5-20P Single Connector NEMA 5-20R 120VAC 20А SJEOOW Red Black Reelcrat 2XJC8 
Grounding Plug NEMA 5-20P Single Locking Connector NEMA L5-20R 120VAC 20А SJEOOW Re Black Reelcraft 2XJC9 
Grounding Plug NEMA 5-20P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC 20А SJEOOW Re Black Reelcratt 2XJD1 
Grounding Plug NEMA 5-15P Single Connector NEMA 5-15R 120VAC 15А SJEOOW Red Black Reelcraft 121744 
Grounding S NEMA 5-15P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-15R 120VAC — 15A SJEOOW Red Black Reelcraft 121745 
50 ft, 12 AW 
Grounding Plug NEMA 5-20P Duplex СЕСТ Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC — 20A SJO Blue Black Coxreels 46V015 
Grounding Plug NEMA 5-15P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-15R 120VAC 15А 50 Red Black Reelcraft 4LMG2 
Grounding Plug NEMA 5-20P Quad Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC — 20A SJOW Yellow — Black KH Industries 13/201 
Grounding Plu NEMA 5-20P Quad Box Receptacle NEMA 5-20R 125VAC 20А SJOW White Black Conductix-Wampfler 421X35 
50 ft, 12 AWG, Field Convertible Tension Method 
Grounding Plug NEMA 5-20P Quad Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC 20А SJOW Blac! Black КН Industries — 30PL36 
Grounding Plug NEMA 5-20P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC — 20A SJOW Blac Black КН Industries — 30PL38 
Groundin Plug, Inline GFCI NEMA 5-20P Duplex Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC — 20A SJOW Yellow — Black КН Industries 13/198 
Grounding Plug NEMA 5-15P riple Tap Connector NEMA 5-15R 125VAC — 13A SJTOW Yellow — Yellow. LumaPro 443P48 
Grounding Flug NEMA 5-15P Quad Box Receptacle NEMA 5-15R 120VAC 15А SJOW Yellow — Black KH Industries 13/194 
50 ft, 16 AWI 
Grounding Plug NEMA 5-15P Single Connector NEMA 5-15R 120VAC — 13A SJTOW Red Black Reelcraft 2XHZ8 
Grounding Plug NEMA 5-15P riple Tap Connector NEMA 5-15R 120VAC — 13A SJEO0W Red Black Reelcraft 13A882 
50 ft, 16 AWG, Includes Swing Bracket 
Aun Flug NEMA 5-15P Single Connector NEMA 5-15R 120VAC — 13A SJTOW Red Black Reelcraft 2XJC7 
Я 
Grounding Plug NEMA 5-20P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC — 20A SJO Blue Black Coxreels 46V016 
Grounding Plug NEMA 5-20P Single Connector NEMA 5-20R 120VAC 20А SEOOW Red Black Reelcraft 451N69 
grounding Flug NEMA 5-20P Quad Box Receptacle NEMA 5-20R 125VAC 20А SJOW Yellow — Black Conductix-Wampfler 421X37 
Я 
Grounding Plug NEMA 5-20P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-20R 120VAC 20А SJO Blue Black Coxreels 46V017 
Grounding Plug NEMA 5-15P Single Connector NEMA 5-15R 120VAC — 15A SEOOW Red Black Reelcrai 451N70 
Grounding Plug NEMA 5-20P Single Connector NEMA 5-20R 120VAC — 20A SEOOW Red Black Reelcrai 451N71 
Grounding Plug NEMA 5-20P Quad Box Receptacle NEMA 5-20R 125VAC 20А SJOW Yellow Біаск Conductix-Wampfler 421X36 
Stainless Steel Self-Retracting Cord Reels 
45 ft, 12 AWG 
Grounding Plug NEMA 5-15P Single Connector NEMA 5-15R 125bVAC — 15A  SJEOOW Silver Black Reelcrai 55CX98 
Grounding Plug NEMA 5-20P Single Connector NEMA 5-20R 125VAC 20А SJEOOW Silver Black Reelcrat 55CX99 
Grounding Plug Hospital Grade NEMA 5-15P Single Connector Hospital Grade NEMA 5-15R —125VAC — 15А SJEOOW Silver White Reelcrai 55CY01 
Grounding Plug NEMA 5-15P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-15R 125V AC 15А SJEOOW Silver Black Reelcraft 55CY02 
Grounding Plug NEMA 5-20P Duplex GFCI Box Receptacle NEMA 5-20R 125bVAC — 20A X SJEOOW Silver Black Reelcraft 55CY03 
Grounding P ug NEMA 5-15P Triple Tap with GFCI NEMA 5-15R 125VAC 15А SJEOOW Silver Black Reelcraft 55CY04 
Reverse Feed Self-Retracting Cord Reels 
35 ft, 16 AWG 
Grounding Connector NEMA 5-15R Single Plug NEMA 5-15P 120VAC — 13A SJTOW Red Black Reelcraft 32UK77 
45 ft, 12 AW 
Grounding connector NEMA 5-20R Grounding Plug NEMA 5-20P 120VAC — 20A SJEOOW Red Black Reelcraft 32UK80 
50 ft, 16 AW 
Grounding Connector NEMA 5-15R Grounding Plug NEMA 5-15P 120VAC — 13A SJTOW Red Black Reelcraft 32UK78 
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Self-Retracting Hardwired Cord Reels 


These reels allow wires in a power cord to be attached for a permanent connec- 
tion. Mount these reels out of the way in a central location, such as on a wall or 
ceiling, to Keep a workspace organized and help reduce tripping hazards. 


Retractable Wire No. of Max. Trade Reel Cord Item 
Cord Length Size Cond. Voltage Amps Designation Color Color Brand No. 
Self-Retracting Hardwired Cord Reels 
Power Connection: Flying Lead, Retractable Cord Ending: Flying Lead 
30 12 AWG 3 600V AC 20A SOOW Yellow Black KH Industries 13V205 
30 10 AWG 3 600V AC 25A SOOW Yellow Black KH Industries 13V206 
30 14 AWG 4 600V AC 12A SOOW Yellow Blaci KH Industries 13V214 
30 12 AWG 4 600V AC 16A SOOW Yellow Black KH Industries 13V215 
30 10 AWG 4 600V AC 20A SOOW Yellow Blaci KH Industries 13V216 
50 16 AWG 4 600V AC 8A 500// Yellow Black — Conductix-Wampfler 421Х31 
50 14 AWG 4 600V AC 12A SOOW Yellow Black — Conductix-Wampfler 421Х32 
50 16 AWG 3 600V AC 10A SOOW Yellow Blaci KH Industries 13V190 
50 10 AWG 3 600V AC 25A SOOW Yellow Black KH Industries 13V209 
50 12 AWG 4 600V AC 16A SOOW Yellow Blaci KH Industries 13V218 
50 10 AWG 4 600V AC 20A 500// Yellow. Black KH Industries 13V219 
70 14 AWG 3 600V AC 15A SOOW Yellow Black KH Industries 13V211 
70 12 AWG 3 600V AC 20A SOOW Yellow Blaci KH Industries 13V212 
Power Connection: Flying Lead, Retractable Cord Ending: Flying Lead, Constant Tension 
50 14 AWG 4 600V AC 12А S00W Yellow Blac KH Industries 114231 127747 
Power Connection: Flying Lead, Retractable Cord Ending: Flying Lead, Field Convertible Tension Method 
25 12 AWG 3 120V AC 20A SJOW Black Black KH Industries 30PL33 
50 14 AWG 3 600V AC 15A SOOW Yellow Blaci KH Industries 30PL43 
50 12 AWG 3 600V AC 20A 500// Yellow. Black KH Industries 114232 436H02 
50 12 AWG 3 300V AC 20A SJOW Black Blac! KH Industries 30PL34 
50 12 AWG 3 120V AC 20A SJOW White Black KH Industries 30PL40 
50 12 AWG 3 120V AC 20A SJOW White White KH Industries 30PL42 
Power Connection: Junction Box, Retractable Cord Ending: Flying Lead 
50 12 AWG 3 125/240V AC 20A SJEQOW Red Black Reelcraft 2XJC4 46V004 
50 10 AWG 3 125/240V AC 30A SEOOW Red Black Reelcraft 2XJC5 
50 12 AWG 4 600V AC 16A SEO0W Red Black Reelcraft 127746 
50 10 AWG 4 600V AC 20A SEOOW Red Black Reelcraft 12T747 
Power Connection: NEMA 5-15P Grounding Plug — Retractable Cord Ending: Flying Lead 
25 16 AWG 3 125V AC 10A SJTOW Yellow Black LumaPro 436H02 
Power Connection: NEMA 5-20P Grounding Plug — Retractable Cord Ending: Flying Lead 
25 12 AWG 3 125V AC 20A SJOW Yellow Black — Conductix-Wampfler 421Х33 
30 12 AWG 3 120V AC 13A 540 Blue Black Coxreels 46V004 
50 12 AWG 3 125V AC 20A SJOW Yellow. Black — Conductix-Wampfler 421Х34 
100 ft 12 AWG 3 125V AC 20A SJOW Yellow. Black — Conductix-Wampfler —421X38 / 
(аф, .. 
” COXREELS 
"mA. “ЕЙ —*[a[REELCRAFT 3A535 11K513 
Hand-Winding Cord Reels 
Designed with a handle or knob, these reels are typically 
used with lightweight or shorter cords in retail or small 
business applications, where rewinding the cord manually 
doesn't take too much effort. 
Feeder Retractable 
Retractable Feeder Cord Ending Cord Ending Wire Max. Trade Reel Cord Item 
Cord Length Cord Ending Configuration Configuration Size Voltage Amps Designation Color Color Brand No. 
Hand-Winding Cord Reels 
Dual Receptacle On Reel 
20 ft GFCI Plug NEMA 5-15R NEMA 5-15P 14 AWG 120V AC 15A SJT Yellow Yellow LumaPro 1TGL4 
Quad Receptacle On Reel 
1ft Grounding Plug NEMA 5-15R NEMA 5-20P 12 AWG 125V AC 15A SJTW Yellow. Yellow. LumaPro 436H03 
25 ft Grounding Plug NEMA 5-15R NEMA 5-15P 16 AWG 120V AC 10A SJT Yellow. Yellow. LumaPro 3A535 
40 ft Grounding Plug NEMA 5-15R NEMA 5-15P 14 AWG 120V AC 13A SJTW Yellow Yellow LumaPro 2YKR4 
80 ft Grounding Plug NEMA 5-15R NEMA 5-15P 14 AWG 120V AC 10A SJTW Yellow Yellow LumaPro 2YKR5 
80 ft GFCI Plug NEMA 5-15R NEMA 5-15P 14 AWG 120V AC 10A SJTW Yellow Yellow LumaPro 2YKR7 
100 ft Grounding Plug NEMA 5-15R NEMA 5-15P 12 AWG 120V AC 13 A S0 Yellow Yellow LumaPro 22M975 
Retractable Cord Ending: None 
No Cord — Junction Box No Cord No Cord 600V AC 45А No Cord Blue No Cord Coxreels 11K513 
No Cord — Junction Box No Cord No Cord 600V AC 30A No Cord Red No Cord Reelcraft 2XJE4 
9[e|REELCRAFT 


Motor-Driven Cord Reels 


These cord reels have an electric motor that automatically extends and retracts long extension cords in 
environments such as tunnels and mines, which can require a higher force than is provided by hand-wind- 
ing or self-retracting cord reels. They usually operate at a slow speed and provide a steady tension on the 
cord, which helps prevent overstretching and damage. 


Feeder Cord Retractable Cord Max. Reel Item 
Ending Configuration Ending Configuration Reel Capacity | Voltage Amps Color Brand No. 
Motor-Driven Cord Reels 
No Cord, No Cord 
Junction Box No Cord 200 ft of 10/3 600V AC 30A Red Reelcraft 2XJE6 
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Hazardous Location Cord Reels 


These cord reels are used in locations where exposure to flammable gases, combustible dusts, or ignitable 
fibers is common, such as mining and chemical-manufacturing settings. They are typically mounted on a 
wall or ceiling near the place of intended use. 


Feeder Cord Retractable Cord Max. Trade Reel Cord Item 
Ending Configuration Ending Configuration Voltage Amps Designation Color Color No. 
Hazardous Location Cord Reels 
20 ft, 14 AWG 
Flying Lead Flying Lead 600V AC 15A SOOW Gray Black | 13V223 
Flying Lead Flying Lead 600V AC 12A 500// бгау Black | 13/225 
30 ft, 12 AWG 
Flying Lead Flying Lead 600V AC 20A SOOW Gray Black — 13V227 
50 ft, 12 AWG 
Flying Lead Flying Lead 600V AC 20A SOOW Gray Black | 13V228 
50 ft, 14 AWG 
Flying Lead Flying Lead 600V AC 15A SOOW Gray Black 13/224 
13V224 Flying Lead Flying Lead 600V AC 12A 500// бгау Black | 13/226 
50 ft, 16 AWG Fluorescent Lamp 
Flying Lead No Receptacle 125V AC No Receptacle S0 Gray Black — 13V230 


436G99 


Lighted Cord Reels ШЕ» <стенсялт 


= 120V AC LED lamps last longer and use significantly less energy than fluo- 
These reels hold power cords with rescent or incandescent lamps. They also produce very little heat 
attached lamps to provide portable and can withstand vibration and rough handling. Incandescent 


lighting in areas without a nearby power lamps are more economical than LED lamps, but they consume 
source. The reels can be mounted on more power and have a shorter lifespan. Lighted cord reels with 
walls or ceilings, and the lights have receptacles can receive an electrical plug. 

hanging hooks for hands-free use. 


Feeder Retractable 
Retractable Wire Lamp Cord Ending Cord Ending Max. Reel Cord Item 
Cord Length — Size Watts Configuration Configuration Amps Color Color Brand No. 
LED Lamp 
25 18AWG 24W NEMA 1-15P No Receptacle Мо Receptacle Yellow Black LumaPro 2YKP6 
30 18AWG 13W NEMA 5-15P No Receptacle Мо Receptacle Yellow Black LumaPro 436H01 
40 18 АМ0  32W МЕМА 5-15P No Receptacle Мо Receptacle Yellow Біаск LumaPro 2ҮКР9 
50 18AWG 13W МЕМА 5-15Р No Receptacle Мо Receptacle Yellow Black LumaPro 436099 
LED Lamp with Receptacle 
25 16AWG 5.0W NEMA 5-15P NEMA 5-15R 10A Yellow Black LumaPro 2ҮКВ1 
40 16AWG 85W NEMA 5-15P NEMA 5-15R 9.5A Black Black LumaPro 443P49 
50 14AWG | 85W NEMA 5-15P NEMA 5-15R 12.5 A Black Black LumaPro 443P50 
Incandescent Lamp with Receptacle 
20 18 АМС 75W МЕМА 5-15Р NEMA 5-15R 7A Yellow — Yellow — LumaPro 14135 
25 ft 16 AWG 75W NEMA 5-15P NEMA 5-15R 10A Yellow — Yellow — LumaPro 1W943 
16 AWG 75W NEMA 5-15P NEMA 5-15R 13A Red Black Reelcraft 2ХЈАЗ 
16AWG 175// NEMA 5-15P NEMA 5-15R 13A Red Black Reelcraft 2XJA4 
14AWG 100W NEMA 5-15P NEMA 5-15R 13A Black — Yellow — LumaPro 2ҮКТ2 
18 AWG 75W NEMA 5-15P NEMA 5-15R 7A Yellow Yellow — LumaPro 6Х756 


(із 
А : COXREELS (ergo 
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Life Depends оп Light TM 


Cord Storage Reels 

These reels are typically used to hold power cords that are accessed infrequently. They 
prevent cords from tangling and kinking and protect them from damage. These reels are for 
Storage only and should not be used with electrical cords connected to a power source. 


Reel Item 
Reel Capacity Color Brand No. 
3KVE7 39AM75 Cord Storage Reels 
Plastic 
150 ft of Cord Black — Southwire 3KVE7 
Polypropylene 
100 ft of 14/3 Cord, 100 ft of 16/8, 50 ft of 12/3 Cord Orange Bayco 39АМ75 
150 ft of Cord/Rope/Air Hose Gray LumaPro —6YF66 
Holds Up to 100 ft Black — LumaPro — 6YF65 
Holds Up to 100 ft 16/3 Cord Black Woods  ЗКМЕ9 
Steel 
100 ft of 12/3 Cord, 125 ft of 14/3 Cord, 200 ft of 16/3 Cord Yellow — LumaPro 11А562 
140 ft of 10/3 Cord, 175 ft of 12/3 Cord, 425 ft of 16/3 Cord Red Reelcraft 2ХЈЕ1 
150 ft of 12/3 Cord, 300 ft of 16/3 Cord, 40 ft of 8/3 Cord, 75 ft 10/3 Cord Blue Coxreels 11К515 
280 ft of 10/3 Cord, 350 ft of 12/3 Cord, 850 ft of 16/3 Cord Red Reelcraft 2XJE2 
Thermoplastic 
100 ft of 10/3 Cord, 150 ft of 12/3 Cord Yellow —— Cordpro ЗАЕР8 
2XJE1 3AEP8 100 ft of 16/3 Cord, 40 ft of 10/3 Cord, 50 ft of 12/3 Cord, 80 ft of 14/3 Cord — Yellow — Cordpro — 3AEP7 
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Wing Device-Kolloms 


Outdoor Extension Cords 


These cords have a durable jacket that resists 


Trade Designations 


Cord and Cable Abbreviation Information 


^ с Standard; rated | „a Weather-Approved, 
5 at 600 VAC W, WA Indoor/Outdoor 
Junior; rated 
J at 300 VAC Р Parallel 
. T Thermoplastic/Vinyl- -2 Heavier Construction than -1 


E Elastomer 


| 
IE 
| 


Heavier Construction than 


abrasion and harsh weather conditions, making ШЕКТЕСЕ ITE SRD — Range or Dryer Cable 
them more robust for outdoor applications than 00 Jacket and Insulation ШЫ арсы 
indoor extension cords. 
Cord Length 
10 ft 25 ft 50 ft 100 ft 55CW66 
Wire Trade Plug Jacket Temp. Power Item Item Item Item 
Size Designation Configuration Color Rating Indicator Brand No. No. No. No. 
1 Outlet Single Connector 
16 AWG SJTW NEMA 5-15P Orange -40° їо 167°F Yes Power First ЗЕА97 ЗЕА98 1FD53 1FD54 
16 AWG SJTW NEMA 5-15Р Blue -58° to 140°F Yes Southwire — 55CW88 | 55CW89 — 
16 AWG SJTOW МЕМА5-15Р Yellow -58° to 194°F Yes Power First — 4GAA5 4GAA6 — 
14 AWG SJTW NEMA 5-15Р Black -40° to 167°F Yes Power First — 21RJ54 | 21RJ52 — 
14 AWG SJTW NEMA 5-15Р Blue -58° to 140°F Yes Southwire — 55CW78 | 55CW82 | 55CW76 
14 AWG SJTW NEMA 5-15Р Red -40° to 140°F Yes Southwire — 55CW80 | 55CW84 | 55CW77 
14 AWG STW NEMA 5-15: Orange -40° їо 140°F No Southwire = 55CW86 | 55CW87 | 55CW85 
14 AWG SJTW NEMA 5-15P Orange/Black -40° to 167°F Yes Power First 1XUP4 3EA99 1FD55 1FD56 
14 AWG SJTOW МЕМА5-15Р Yellow -58° to 194°F Yes Power First == 4GAA7 4GAA8 4GAA9 
14 AWG SJTW NEMA 5-15Р Yellow — -40? to 167°F Yes Power First — — 52NY27 — 
12 AWG SJEOW NEMA 5-15Р Blue/White -94° to 221°F Yes Southwire = 55CW37 | 55CW38 | 55CW36 
12 AWG SJTW NEMA 5-15Р Blue -58° to 140°F Yes Southwire = 55CW54 | 55CW57 | 55CW40 
12 AWG SJTW NEMA 5-15P Blue/Red -40° їо 140°F Yes Southwire — = 55CW60 | 55CW41 
12 AWG SJTW МЕМА5-15Р Green/Yellow -40 to 140°F Yes Southwire — == 55CW61 | 55CW43 55CW62 
12 AWG SJTW NEMA 5-15P Orange/Blue -40° to 140°F Yes Southwire = = 55CW64 | 55CW44 
124456 SJTW МЕМА5-15Р РКТ -409{0140 Yes Southwire - — | 55CW66 | 55CW45 
12 AWG SJTW NEMA 5-15Р Blue -40* to 140°F Yes Southwire — 55CW55 | 55CW59 | 55CW46 
12 AWG SJTW NEMA 5-15Р Green -40° 10 140°F Yes Southwire — 55CW56 | 55CW63 | 55CW47 
12 AWG SJTW NEMA 5-15Р Pink -40* to 140°F Yes Southwire — — — 55CW48 
12 AWG SJTW NEMA 5-15P Red/White -40° to 140°F Yes Southwire = = 55CW67 | 55CW49 
12 AWG SJTW NEMA 5-15P Yellow/Purple -40° to 140°F Yes Southwire = = 55CW68 | 55CW50 
12 AWG SJTW — NEMAs-tsP Blue/Red/ 40e о 40°F Yes Southwire — | 55CW53 | 55CW69 | 55CW51 
12 AWG SJTW —— NEMA 5-15P Lime алал -40° to 140"F Yes Southwire — — | 550062) — 
12 AWG STW NEMA 5-15P Orange -40° їо 140°F No Southwire — 55CW71 | 55CW72 | 55CW70 
12 AWG SJTW NEMA 5-15Р Black -40° to 167°F Yes Power Firs — — 21RJ55 | 21RJ53 
12 AWG SJTW NEMA 5-15P Yellow/Black -40° to 167°F Yes Power Firs 1XUP5 1XUP6 3EB10 1FD57 52NY24 
12 AWG SJTOW МЕМА 5-15P Yellow -58° to 194°F Yes Power Firs — — 4GAC1 4GAC2 
12 AWG SJEOOW NEMA 5-15P Yellow -58° to 140°F Yes Southwire — — 444C65 | 444C66 
12 AWG SJTW NEMA 5-15Р Black -40° to 221°F No — — — 5XFP4 5XFP5 
12 AWG SJTW NEMA 5-15P Yellow -58° to 167°F Yes Power Firs — 52NY26 — — 
10 AWG SJTW NEMA 5-15P Blue/Red -40° to 140°F Yes Southwire — = 55CW34 | 55CW32 
10 AWG SJTW NEMA 5-15P Yellow — -40* to 167°F Yes Power Firs — 1XUP7 1XUP8 1XUP9 
10 AWG SIW NEMAL5-30P . White -4? to 140°F Yes Hubbell — — 1UKB1 — 
10 AWG SJTW —— NEMA 5-15P Lime Green, -40° to 140°F Yes Southwire — — | B5CW35 | 55CW33 
10 AWG SJTOW NEMA 5-15P Yellow -587 to 194°F Yes Power Firs — — 4GAC3 4GAC4 
10 AWG SJTOW МЕМА 5-20Р Yellow -58° to 194°F Yes Power Firs — — 4FZZ7 4Ғ778 
10 AWG SJTOW МЕМА 15-20: Yellow -58° їо 194°F Yes Power Firs — — 4GAA2 4GAA4 
1 Outlet Slide Compression Lock 
16 AWG SJTW NEMA 5-15P — Orange -40° їо 167°F No Power Firs 52МҮ11 | 52NY15 | 52NY14 52МҮ12 
14 AWG SJTW NEMA 5-15P Orange/Black -40° to 167°F No Power First 52NY13 | 52NY20 | 52NY18 | 52NY17 
12 AWG SJTW NEMA 5-15P Yellow/Black -40° to 167°F No Power Firs 52NY22 | 52NY24 | 52NY25 | 52NY23 1Е065 
10 AWG SJTW NEMA 5-15Р Yellow _-40° to 167°F No Power Firs — 52NY19 | 52NY16 | 52NY?1 
3 Outlet T-Shape 
14 AWG SJTW NEMA 5-15P Orange/Black -40° to 167°F Yes Power Firs 1FD64 1FD65 1FD66 = 
14 AWG SJTW NEMA 5-15Р Blue -58° to 140°F Yes Southwire — 55CW79 | 55CW83 — 
12 AWG SJTW NEMA 5-15Р Blue -58^ to 140°F Yes Southwire = = 55CW58 = 
12 AWG SJTW NEMA 5-15P Yellow/Black -40° to 167°F Yes Power Firs 1FD67 1XUR1 1XUR2 1XUR4 
10 AWG SJTW NEMA 5-15Р Yellow — -40* їо 167°F Yes Power Firs — — 1XUR3 
3 Outlet W-Shape 
14 AWG SJTW NEMA 5-15Р Yellow -40%102219Ғ Yes — — 20FR82 | 20FR83 
14 AWG SJTOW NEMA 5-15P Yellow -58° їо 194°F Yes Power Firs 4GAC7 4GAC8 4GAC9 
12 AWG SJTOW МЕМА5-15Р Yellow -58° їо 194°F Yes Power Firs — 4GAD2 4GAC5 
12 AWG SJTW NEMA 5-15Р Yellow -58° їо 167°F Yes — — — — 
10 AWG SJTOW МЕМА5-15Р Yellow -58° їо 194°F Yes Power Firs — — 4GAD9 
10 AWG SJTOW NEMA 5-20P Yellow _ -58? їо 194°F Yes Power Firs — 4GAD3 — 
6 Outlet Block 4GAC7 
12 AWG SJTOW МЕМА5-15Р Yellow -58° to 194°F Yes Power Firs -- 4GAD6 4GAD7 4GAD8 
Wire Trade Plug Jacket Temp. Power Item 
Size Designation Configuration Color Rating Indicator Brand No. 
1 Outlet Slide Compression Lock 
45 ft Cord Length 
14 AWG SJTOW NEMA 5-15Р Yellow -58^ to 194°F Yes Power Firs 4FZY6 
12 AWG SJTOW NEMA 5-15Р Yellow -58^ to 194°F Yes Power Firs 4FZY8 
90 ft Cord Length 
14 AWG SJTOW NEMA 5-15Р Yellow -58^ to 194°F Yes Power Firs 4FZY7 
12 AWG SJTOW NEMA 5-15Р Yellow -58^ to 194°F Yes Power Firs 4FZY9 
3 Outlet Block 
15 ft Cord Length 
14 AWG SJOW NEMA 5-15Р Black -58° to 221°F Yes Southwire 55CW73 
3 Outlet T-Shape ~ 
2 ft Cord Length $ 
12 AWG STW NEMA 5-15Р Yellow -40° to 167°F Yes Power Firs 4DB72 
6 Outlet Block 4GAD5 
6 ft Cord Length 
12 AWG SJTOW NEMA 5-15Р Yellow -58° 10 194°F Yes Power Firs 4GAD5 
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Extension Cords 


2 1Е075 
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Indoor Extension Cords 
These cords are often used in shorter lengths (less than 25 ft.) than outdoor extension cords to accommodate 
indoor applications. They have a lightweight jacket that is not suitable for wide temperature ranges and 
therefore should not be used outdoors. 


Cord Wire Trade Plug Jacket Temp. Power Item 
Length Size Designation Configuration Color Rating Indicator Brand No. 
1 OutletBlock Cord Ending 
8f 16 AWG HPN NEMA 1-15Р Black -4° to 194°F No Power First 1FD75 
1 OutletSingle Connector Cord Ending 
11 16 AWG SJT NEMA 5-15Р Black -4° to 221°F No — 5XFP6 
2ft 16 AWG SJT NEMA 5-15Р Black -4° to 221°F No = 5XFP7 
3ft 16 AWG SJT NEMA 5-15Р Black -4° to 221°F No — 5XFP8 
6 fi 16 AWG SJT NEMA 5-15Р Black -4° to 221°F No — 5XFP9 
6ft 14 AWG SPT-3 NEMA 5-15Р Beige 0° to 140°F No Power Firs 3AY45 
9 14 AWG SPT-3 NEMA 5-15Р Beige 32° to 140°F No Power Firs 3AY46 
9 12 AWG SPT-3 NEMA 6-20Р Beige 32° to 167°F No Power Firs 3AY47 
10 ft 16 AWG SJT NEMA 5-15Р Black -4° to 167°F No = 5SXFRO 
10 ft 16 AWG SJT NEMA 5-15P Orange 0° to 167°F No Power Firs’ 3AY48 
12 14 AWG SPT-3 NEMA 5-15P Beige 32? to 167°F No Power Firs 3AY49 
15 16 AWG SJT NEMA 5-15P Black -40° to 167°F No — 5XFR1 
52NY10 25 16 AWG SPT-2 NEMA 5-15P Yellow 32° to 167°F No Power ШЕ 1FD58 
50 16 AWG SPT-2 NEMA 5-15Р Yellow 32? to 167°F No Power Firs 1FD59 
50 14 AWG SPT-3 NEMA 5-15P Yellow 32° to 167°F No Power Firs 1FD61 
50 12 AWG SPT-3 NEMA 5-15P Yellow 32° to 167°F No Power Firs 1FD62 
100 ft 16 AWG SPT-2 NEMA 5-15Р Yellow 32? to 167°F No Power Firs 1FD60 
100 ft 12 AWG SPT-3 NEMA 5-15Р Yellow 32? to 167?F No Power Firs’ 1FD63 
1 OutletSlide Compression Lock Cord Ending 
2 tt 14 AWG SJTW NEMA 5-15P Orange/Black -4% їо 221°F No Power Firs 52NY10 
3 OutletBlock Cord Ending 
3ft 14 AWG SPT-3 NEMA 5-15Р Orange 32? to 167?F No Power First 1FD74 
9ft 16 AWG SPT-2 NEMA 1-15Р Brown 32? to 140°F No Power First 1FD68 
9ft 16 AWG SPT-2 NEMA 1-15Р White 32? to 140°F No Power First 1FD69 
9ft 16 AWG JT NEMA 5-15Р Beige 0° to 167°F No Power First 1FD72 
12 ft 18 AWG SPT-2 NEMA 1-15Р Green -4° 10 221°F No Power First 52МҮ09 
1FD74 15ft 16 AWG SPT-2 NEMA 1-15Р White 32° to 140°F No Power First 1FD70 
15 ft 16 AWG SPT-2 NEMA 1-15Р Brown 32° to 140°F No Power First 1FD71 
25 ft 16 AWG SUT NEMA 5-15P Orange 0° to 167°F No Power First 1FD73 
9 OutletBlock Cord Ending 
9 ft 18 AWG SPT-2 NEMA 1-15Р Green -4? to 221°F No Power First 52МҮ08 
55CW93 rows 
Extension Cord Adapt (È sonic 
xtension Gor apters Ww 


These adapters create compatibility between a device's power cord plug and a power outlet receptacle 
when they are of different types. They have a plug at one end that connects to the power source and a 
receptacle at the other end that the device plugs into. They are typically used to supply power to devices 
in industrial applications, such as power tools and machinery, where a variety of plug types and outlets are 
common. The current should be limited to the adapter's lowest rating to help prevent overheating. 


Cord Wire Cord Connector Plug Temp. Power Item 
Len th Size Type Voltage Type Configuration Color Rating Indicator — Brand No. 
1 Outlet 
9in 12 AWG = {125V AC МЕМА 15-208 NEMA5-15P Black -40° to 140°F No Southwire 55CW96 
10 in 12 AWG STW 120V AC NEMA 15-208 NEMA5-15P Orange 32° to 167°F No Power First 1FD76 
10 in 12 AWG STW 120V AC МЕМА 5-15А NEMA L5-20P Orange 32° to 167°F No Power First 1FD77 
12 in 10 AWG = {125V AC МЕМА ТТ-308 NEMA 14-50P__ Black — -40? to 140°F No Southwire 55CW93 
17 in 12 AWG — 125VAC МЕМА 5-15А МЕМА L5-20P Black -40° їо 140°F No Southwire 55CW95 
17 in 10 AWG — 125/ АС МЕМА TT-30R NEMA L14-30P Black -40° їо 140°F No Southwire 55CW94 
2 Outlet Y Adapter 
3ft 12AWG  SJTOW  120/240V AC NEMA L5-20R NEMA L14-20P Yellow — -58° to 194°F Yes Power First 4FZZ3 
3 ft 12AWG SJTOW 120/240/ AC NEMA 5-20R NEMA L14-20P Yellow -58° to 194°F Yes Power First 4FZZ4 
3ft 10AWG SJTOW 120/ AC МЕМА L5-20R NEMA L5-30P Yellow — -58° to 194°F Yes Power First 4FZZ1 
3 ft 10AWG SJTOW 120V AC МЕМА 5-20R МЕМА L5-30P Yellow -58° to 194°F Yes Power First 4FZZ2 
3ft 10AWG  SJTOW  120/240V AC NEMA L5-20R NEMA L14-30P Yellow — -58? to 194°F Yes Power First 4FZZ5 
3 ft 10AWG  SJTOW 120/240/ AC NEMA 5-20R NEMA L14-30P Yellow -58%10 194°F Yes Power First 4FZZ6 
3 Outlet 
2ft 12 AWG — 120V AC МЕМА 5-15А NEMA L5-20P Yellow -40° to 140°F No — 3KVJ6 
AFZ21 4GAA3 ^ 390yutlet 3-Outlet 
2ft 12AWG 5Т0/ 125V AC W-Shape МЕМА L5-20P -58° to 194°F Yes Power First 4GAA3 
= 
` a POWER 
a 
Ф = и 1 0 msc 
А i І uns 
il ы жу ӘЛДІ . - 
. e < Extension Cord Accessories 
SENS These accessories adapt different plug configurations, 
92НҮ45 537217 test electric devices, or keep cords organized. 
Plug NEMA No. of Item 
Configuration Connector Outlets Brand No. 
Plug Adapter 
5-15Р 5-15R 1 Power First 52МҮ45 
5-15Р 5-15R 3 Power First 52МҮ46 
5-15Р 5-15R 3 GE 531717 
Hand Wind Cord Reel 
Holds Up to 100 ft, Black Polypropylene LumaPro 6YF65 
Cable Wraptor 
1 in Max. Bundle Dia., 25 Ib Max. Load Capacity Gardner Bender 25D168 
2 in Max. Bundle Dia., 50 Ib Max. Load Capacity Gardner Bender 5NPNO 
3 in Max. Bundle Dia., 100 Ib Max. Load Capacity Gardner Bender 5NPN1 
6YF65 5YNJ9 4 in Max. Bundle Dia., 150 Ib Max. Load Capacity Gardner Bender SYNJ9 
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a 


LINCOLN 


Flexiduct Extension Cords 


These extension cords consist of flexible electrical cable with 


PLASTICS 
an integrated lay-flat cord. They are typically used in high-traffic 
areas to help minimize tripping hazards and reduce wear to the BLACK | BEIGE | YELLOW 
Cord Item Item Item 
cord. They have a plug at one end that connects to the power Length No. No. No. 
source and a metal outlet box with two receptacles at the other 51, at Covered ave ROW? — 
E " А " Я " . Covere! 
end that devices plug into. They are ideal for use in office and {0 ft, 8 fi, Covered | 3KUWG | 3KUW4 | 3KUWS 
commercial settings where there is heavy foot traffic, such as 12 ft. 10 ft. Covered | 48FP90 | 48FP91 | 48FP92 
lobbies, hotels and conventions, and trade shows. 14 ft., 12 ft. Covered | 48FP93 | 48FP94 | 48FP95 


Indoor Power Supply Cords 


These cords are portable lengths of electrical cable used to connect devices and 
appliances to a power source in indoor applications. They are typically used on 
equipment that doesn't come with a power cord, such as dryers, ranges, and 
computer monitors. They have a molded plug at one end that connects to an 
electrical outlet and a socket or bare wire at the other end that is attached or 
wired to the device. The power cord should match the amperage rating of the 
device and plug configuration of the outlet. 


Cord Wire Max. Trade Jacket Item 
Length Size Connec. Type Amps Designation Material Brand No. 
Power Cord 
NEMA 1-15P, 2 Conductors 

8ft 18 AWG Bare Leads 10.0А SJT PVC Power Firs! 1FD84 
NEMA 5-15P, 3 Conductors 
3ft 18 AWG Bare Leads 10.0А SJT PVC Power Firs! 1FD80 
8ft 18 AWG Bare Leads 10.0А SJT PVC Power Firs! 1FD82 
8ft 18 AWG Bare Leads — 10.0A SJO Rubber — 1FD81 
8t 16 AWG Bare Leads 13.0A SUT PVC Power Firs’ 1FD87 
8ft 16 AWG Bare Leads 13.0А SJO Rubber — 1FD86 
8ft 14 AWG Bare Leads 15.0A SJT PVC Power Firs 1FD92 
8ft 14 AWG Bare Leads 15.0A SJO Rubber — 1FD91 
8t 12 AWG Bare Leads 15.0A SJT PVC Power Firsi 1TMZ9 
8ft 12 AWG Bare Leads 15.0А SJO Rubber Ромег Firs 1TNA1 
8ft 12 AWG Bare Leads 15.0A ST PVC Power Firs 1FD93 
12ft 18 AWG Bare Leads 100ҮЛ SUT PVC Power Firs’ 1FD83 

12 tt 18 AWG Bare Leads 10.0A SJO Rubber = 1TNA2 

12ft 16 AWG Bare Leads —13.0A SUT PVC Power Firs! 1FD89 

12 ft 16 AWG Bare Leads 13.0A SJO Rubber = 1FD88 

12ft 14 AWG Bare Leads 15.0А 540 Rubber — 1TNA4 

12ft 12 AWG Bare Leads 150А SJT PVC Power Firsi 1TNAS 
Right Angle NEMA 6-15P, 3 Conductors 
14 AWG Bare Leads 150А SJO Rubber ^ Power Firs SAY39 
Coiled Power Cord 
NEMA 5-15P, 3 Conductors 

20 ft 16 AWG Bare Leads 13.0A SJT PVC Power Firs 1TNB9 

20 14 AWG Bare Leads —15.0A SJT PVC Power Firs 1TNC1 
Right Angle NEMA 1-15P, 2 Conductors 

10 16 AWG Bare Leads 13.0А SUT PVC Power First 3AY41 
Power Cord Strain/Relief 
NEMA 5-15P, 3 Conductors 

6 16 AWG Blunt Cu 13.0A 540 Rubber = 1TNC2 

6 14 AWG Blunt Cu 15.0A SJO Rubber — 1ТМС4 
Power Cord 1-Speed Switch 
NEMA 5-15P, 3 Conductors 

8 18 AWG Bare Leads —10.0A SUT PVC Power First 1VEP4 

8 18 AWG Bare Leads —10.0A 540 Rubber — PowerFirst | 1TNA7 

8 16 AWG Bare Leads 100ҮЛ SJT PVC PowerFirst 1TNA8 

8ft 16 AWG Bare Leads —10.0A 540 Rubber ^X PowerFirst 1TNA9 

8ft 14 AWG Bare Leads 10.0A SJT PVC Power First 1TNB1 
8ft 14 AWG Bare Leads —10.0A 540 Rubber ^ PowerFirst 1TNB2 

10 16 AWG Bare Leads 100ҮЛ SJT PVC PowerFirst — TNCS 

10 16 AWG Bare Leads 10.0А SJ Rubber — PowerFirst ^ 1KEG6 

10 16 AWG Bare Leads —10.0A 540 Rubber Power First TTNC6 

10 14 AWG Bare Leads —10.0A SJT PVC Power Ғіві 1TNC7 

10 ft 14 AWG Bare Leads 10.0A SJO Rubber Power First 1TNC8 

12 ft 18 AWG Bare Leads —10.0A SJO Rubber ^ PowerFirst 1TNB3 

12ft 16 AWG Bare Leads —10.0A SUT PVC PowerFirst — 1TNB4 

12ft 16 AWG Bare Leads —10.0A 540 Rubber ^ PowerFirst ^ 1TNB5 
12ft 14 AWG Bare Leads 100ҮЛ SJT PVC PowerFirst 1TNB6 
12ft 14 AWG Bare Leads — 10.0A SJO Rubber — PowerFirst — 1TNB7 
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Power Supply Cords 
With Right Angle Plugs 


These cords have a right angle plug at one end and a bare wire at the other, 
so they can be used in tight spaces to connect devices that don’t come with a 
power cord to a power source. 


Cord Wire Max. Jacket Item 
Length Size Connec. Type Amps Color No. 
Dryer Power Cord 
Right Angle NEMA 10-30P, 3 Conductors 
6ft 10 AWG Eyelet 30.0A Gray 5AJ54 
Right Angle NEMA 14-30P, 4 Conductors 
6ft 10 AWG Eyelet 30.0A Black 5AJ55 
ae 
3KUZ7 


jds 


products, ine. 


Sensing-Saf-Starts® 


These cords are fitted with a safety 
device that prevents machines or equip- 
ment from accidentally restarting in the 
event of a power interruption. They are 
ideal for supplying power to tools with 
single-phase motors, such as table saws, 
drill presses, or other heavy equipment. 
They have a molded plug at one end that 
connects to an electrical outlet and a 
socket or bare wire at the other end that 
is attached or wired to the device. 


Cord Wire 
Length Size 


Trade 
Designation 
Anti-Restart Device 14 in Cord On Male Plug End, 12 in Cord On Female Receptacle End 
NEMA 5-15P, 3 Conductors 


Jacket Item 
Material No. 


Max. 


Connec. Type Amps 


2.1 ft 14AWG — NEMA5-15R — 150A SJTO Rubber 3KUZ7 
Anti-Restart Device 20 in Cord On Equipment Switch End 
Bare Wire, 3 Conductors 
9.6 ft 14 AWG Bare Leads 18.0A SJTO Rubber 3KVA2 
9.6 ft 14 AWG Bare Leads 15.0А SJTO Rubber 3KVM 


Anti-Restart Device 20 in Cord On Equipment Switch End, Molded Plug On Power End 
NEMA 5-15P, 3 Conductors 
9.6 ft 14 AWG 15.0A SJTO 


Rubber 3KUZ9 


401 


Bare Leads 
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‘ 52975 2XYR3 
55CW92 : > 
52977 
53TY60 
No. of Cord Max. Plug Receptacle — No. of Encl. Item 
Outlets Length Amps Voltage Configuration Configuration Wires Color Rating Brand No. 
Inline Portable GFCI Cords with Automatic Reset 
POWER 0 6 30A 120/240V AC БВаге Wire Bare Wire 4 Yellow NEMA4X Hubbell  1DJH5 
са” 0 6 30А 250V AC Bare Wire Bare Wire 4 Yellow. NEMA 4X Hubbell 1DJH9 
Se ез Southwire’ 0 6 30A 120/208V AC Bare Wire Bare Wire 5 Yellow NEMA 4X Hubbell 1DJH7 
Wiig Dolce Kms - 82 0 15 15A 120V AC NEMA 5-15Р Bare Wire 3 Yellow Watertight Hubbell 3DZP5 
= 0 25 30А 120V AC Bare Wire Bare Wire 3 Yellow. NEMA 4X Hubbell 1DJG8 
Plug-In and Line 0 25 30A 240V AC Bare Wire Bare Wire 3 Yellow  NEMA4X Hubbell 1DJH3 
1 15 15A 120V AC NEMA5-15P — МЕМА 5-158 3 Yellow ‘Watertight Hubbell 6A675 
Cord GFClis 1 15 15A 125V AC NEMA5-15P — NEMA5-15R 3 Yellow Outdoor Power First 11X432 
1 6 15A 120V АС NEMA5-15P — NEMA5-15R 3 Yellow Watertight Hubbell БА676 
; 1 6 15A 125V А! NEMA5-15P ^ NEMA5-15R 3 Yellow Rainproof Power First 11Х426 
These GFCIs are used with power cords 1 9 18A — —3120V AC— МЕМА 5-15P 7 ТЕС 320 3— Black — Rainproof — Power First — 2XYT2 
to help protect users from ground faults. ! 25 15A 120V AC NEMA 50р NEMA 21 3 M ow Weatherproof р Hubbell A 
i Ton - - (Ш Л аїпргоо ower First 
They have an integrated circuit breaker 1 50 15A 125VAC  МЕМА5-15Р_ NEMA5-I5R 3 Yellow Outdoor  PowerFirst 11X434 
that turns off the power when a current 3 2 15A 125V ы NEMA5-15P МЕМА5-58 3 Yellow Outdoor Power First 11X428 
; ; 3 25 15A 125V Al NEMA5-15P МЕМА5-1588 3 Yellow utdoor Power First 11X435 
overload is detected, helping protect 3 50 15A 125VAC МЕМА 5-15Р —NEMA5-5R 3 Yellow Outdoor Power First 11Х436 
users from electrical burns, shock, or = 3 u жай - 15 Е = 1 zu Е NEMA5-15P МЕМА5-1588 3 Yellow ^ Outdoor Power First 11Х437 
" i inline Por e Ords wi ianual Rese! 
electrocution. They are commonly used in 0 2 30A 240V AC Bare Wire Bare Wie 3 Yellow — NEMA4X Hubbell 10169 
temporary power applications to provide 0 6ft 30A ТУРАР AC Bare Wire Bare Wire 4 Black NEMA4X Hubbel 1DJH4 
i i iri 0 6ft 30A 250V Al Bare Wire Bare Wire 4 Yellow NEMA 4X Hubbell 1DJH8 
protection where electrical circuits may 0 6ft 30A 120/208V AC Bare Wire Bare Wire 5 Yellow NEMA4X Hubbell  1DJH6 
come in contact with water, such as in 0 1 5 1 5A 1 20/ AC NEMA СТЕР Bare Wire 3 Yal ow Wa tertight Hubbel 40755 
аге Wire аге Wire elow ийре 
garages or outdoors, and a standard GFCI 1 15 15A 120/ AC МЕМА 5-15Р МЕМА 5-158 3 Yellow Watertight Hubbell 4CT53 
receptacle is not available. Plug-in GFCIs i 2 t 1 5A 100 0 НЕМЕ 2 Чы NEMA a m 3 Yal ow outdoor Power ВЕ БАТ 
i i t Ы ы elow alnproo ‘ower First 
plug directly into а wall outlet and have 1 2f 20А 2407 AC NEMA6-20P NEMA 6-20R Yellow —Rainproof  Southwire  55CW90 
one or more receptacles that devices plug 1 3ft 20A 120V АС NEMA5-20P МЕМА5-208 3 Yellow Weatherproof Hubbel 3HZ78 
| ; i 1 6ft 15А 120V Al NEMA5-15P МЕМА5-158 3 Yellow Rainproof Power First —2XYR4 
into. Inline GFCIs are lengths of cord with 1 1 — 15A — -120V AC — -NEMAB-T8P-— NEMAB-T5R — 3 — Yellow Watertight — Hubbell — 4CT54 
an outlet plug at one end and one or more i б ft m 1 251 AÇ NEMA БЕЛЕ NEMA EM 3 Үз ow Rain proo Rower ШЕ Hund 
i ft Ы ы ellow alnproo outhwire 
receptacles at the other end that devices 1 25 ft 15А 120VAC МЕМА 5-15Р  NEMA5-I5R 3 Yellow Rainproof Power First 2XYR5 
plug into. 1 25 ft 15А 120V AC NEMA5-15P NEMA 5-15R 3 Yellow Weatherproof Hubbel 4CT52 
1 25 ft 20A 125V AC NEMA5-20P МЕМА5-208 3 Yellow Rainproof Power First 53TY61 
Manual Reset Type—These СЕСІѕ 1 25 ft 20A 240V Ар NEMA 6-20P NEMA 6-20R Yellow Rainproo Southwire 55СМ/01 
; ; 3 2 15A 120V Al NEMA5-15P ^ NEMA5-15R 3 Yellow utdoor Power First 2XYR8 
require the user to reset it after a power Plug-In Portable GFCI Bodies with Automatic Reset 
outage 3y pushing tie reset ТЕПЕ O Noto — 18A — —12VAC — NEMA &-15P User Supplied 3 Black — Rainprooi — Power Fst 1X424 
in- 0 Lor E ser oupplle ас! alnproo; ‘ower Firs! 
restore power to the connected equip- - 1 NoCord 15А 125VAC  МЕМА5-1БР  NEMA5-I5R 3 Yellow Indoor Power First 11X429 
ment. They are typically used in industrial 2 No Gord 15A 120V Е NEMA5-15P X NEMA5-15R 3 Ivory Indoor Hubbe 57975 
; nah 5 NoCord ^ 15А 125V Al NEMA5-15P ^ NEMA5-15R 3 White Indoor Power First 11Х433 
or construction applications where a Plug-In Portable GFCI Bodies with Manual Reset 
sudden resumption in power could be 0 No ES 1А 12 АС NEMA m ШЕГІ Supplied 3 Ye ow RaInproo Power Firs 2ХҮВ1 
P 1 0 Lor = ser оиррие ас! аіпргоо ‘ower Firs! 
dangerous if equipment starts back up 0 NoCord 15А {20VAC__NEMA5-15P User Supplied 3 Black Indoor Hubbel 4HD20 
unexpectedly, such as power drills, saws, 0 NoCord — 15А 120V AC NEMA5-15P User Supplied 3 Yellow Indoor Hubbel 4HD21 
and grinders 0 No Cord 20A 125V AC User Supplied ^ User Supplied 3 Black Rainproof Power Еігѕі 2XYR7 
9 Ы Р 1 № бөлі с 15 А " 120V AC NEMA 5-15P NEMA 5-15R 3 Yellow Indoor Power Firs 5YL43 
2 Plug-In Portable ords with Automatic Reset 
e ree түре” Тез 05 - 2 MH HA A EEE ауа 2 БЕ MSS „НОП TR 
i i > in d Ы elow utdoor ‘ower Firs! 
automatically reset after a power Inter 3 2 ft 15А 125\/ АС NEMA5-15P МЕМА5-158 3 Yellow Outdoor  PowerFirst 11Х431 
ruption to immediately restart the 4 p : 1 5A = 1250 АС NEMA5-15P МЕМА5-158 3 Yellow Outdoor  PowerFirst 11X430 
i Plug-In Portable ords with Manual Reset 
connected device as soon as the Powel " 1ft 15A 120V AC NEMA5-15P МЕМА5-158 3 Yellow Weatherproof _ Hubbel 4HD19 
supply is restored. They're typically used 1 Jin 15A 120VAC МЕМА 5-15Р  NEMA5-15R 3 Yellow  Rainproof Power First 2XYR3 
with equipment intended for continuous 1 25 ft 15A 125V 16 NEMA5-15P NEMA 5-15R 3 Yellow Rainproof Power First 53TY64 
қамады 3 2 ft 15A 120V А! NEMA5-15P МЕМА 5-158 3 Yellow utdoor ^ PowerFirst 5YL45 
use where a temporary power failure is 3 6ft 15A 125V АС NEMA5-15P — NEMA5-15R 3 Yellow Bainprooť Power Firs STU 
likely and undesirable, such as pumps 3 25 ft 15А 120V А! NEMA5-15P ^ NEMA5-15R 3 Yellow utdoor outhwire — 9MG38 
ey a „зистаз PUMPS: 4 БА — 120V. AG МЕМАЗ-ТӘР  NEMASASR — 3 Yellow NEMA'3R_ Hubbell — 52977 
pressure washers, portable signs or light- 4 eft 20A 120VAC  NEMA5-20P  NEMA5-20R 3 Yellow  NEMA3R Hubbell 57978 
ing, and engine heaters. 4 6ft 15A 125V AC NEMA5-15P — NEMA5-15R 3 Yellow Outdoor Power First 53ТҮ63 
= = POWER 
1DJE9 APC 


LI by Schneider Electric 


ht Surge Protector Plug Adapters 
These adapters plug directly into power outlets to provide protection 
53Т209 against power surges. In the event of an overload, they will trip the 
integrated circuit breaker to prevent damage to equipment. 


Hardwired 
30A GFCIs 


These GFCls are hardwired 


to machinery or distribution М J, 
boards. When a current over- an WITHOUT| WITH 


No.of Rated Circuit Telephone/Fax USB Item 
load is detected, it will trip ALARM | ALARM Outlets Joules Color Breaker Surge Protection Protection No. 
a circuit breaker to stop the pel, Mem,- Mem Aet 

p Voltage Phase Rating! No. No. 4 — Black No No No 43Y958 
роегапа protect.sers from MOOV AC Single 4X | 1DJF2 | 1DJF3 БЕ; 450J White Ко No 2 531209 
burns, shock, or electrocu- 240V AC Single 4X | 10ЈЕ6 | 1DJF7 Power First 
tion. They're typically used in 120/240V АС Single 4X HE 1DJF9 1  250J White No No No 52NY47 
Ber 120/208V AC Three 4X | 1DJG2 = 3  250J White Мо No No 52NY48 
permanent power applications Manual Б 250J LightGray No Yes No 52NY44 
where electrical circuits may 2 OC Single Ax 1 DJE9 1DJF1 5 E black No No No aet] 
А n 1 ree mE P ас! 0 0 0 
come in contact with moisture. 420/240V AC Singe 4X | — | 1DJF8 Tripp Lite 
UL Listed and CSA Certified. 240V AC Three 4X | 1DJG3 = 52NY38 2  1410J Black Үе No No 4HHH3 
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ELECTRICAL 
Power Strips 


Ideal for homes, offices, medical facilities, and industrial environments where power distribution to several electrical devices is a priority. 


Power Strips 
Total 
Number Cord Max. Plug 
of Outlets Length Amps Configuration 
Home & Office Power Strips 
4 3 ft 15A NEMA 5-15Р 
6 3 15A NEMA 5-15P 
6 4 15A NEMA 5-15Р 
6 6 fi 15A NEMA 5-15Р 
Commercial & Industrial Power Strips 
6 6 1 NEMA 5-15Р 
6 15 ft 20A NEMA 5-20Р 
6 15 ft 15A NEMA 5-15Р 
10 6 15A NEMA 5-15Р 
Workbench & Cabinet Power Strips 
6 6 15A NEMA 5-15Р 
6 6 20A NEMA 5-20Р 
8 6 ft 15A NEMA 5-15Р 
8 6 15A NEMA 5-15Р 
8 15 ft 15A NEMA 5-15Р 
10 6 15A NEMA 5-15P 
10 6 20A NEMA 5-20P 
10 6 ft 20A NEMA 5-20Р 
12 6 ft 15A NEMA 5-15P 
12 15ft 15A NEMA 5-15Р 
16 15ft 15A NEMA 5-15P 
20 15ft 15A NEMA 5-15Р 
24 15ft 15A NEMA 5-15P 
Healthcare Facility Power Strips 
4 6 fi 15A HG NEMA 5-15P 
4 Tfi 15A HG NEMA 5-15Р 
4 10 ft 15A HG NEMA 5-15P 
4 10 ft 15A HG NEMA 5-15Р 
4 15ft 15A HG NEMA 5-15P 
4 15ft 15A HG NEMA 5-15Р 
4 15 ft 15A HG NEMA 5-15Р 
6 1.5 ft 15A HG NEMA 5-15Р 
6 6 fi 15A HG NEMA 5-15Р 
6 Tfi 15A HG NEMA 5-15Р 
6 15 ft 15A HG NEMA 5-15Р 
6 15 ft 15A HG NEMA 5-15Р 
6 15 ft 20A HG NEMA 5-120P 


Power Strip Mounting System 


Power Strip Mounting System, Fi 


Surge-Protected Power Strips 


Receptacle 
Configuration 


NEMA 5-15R 
NEMA 5-15R 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 


NEMA 5-15 
NEMA 5-20 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 


NEMA 5-15 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 
NEMA 5-20 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15 
NEMA 5-15R 


G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-15R 
G NEMA 5-20R 


эмэумзхмоооооог DoDD |5020 


Color 


White 
Beige 
Gray 
Beige 


9 гау 
гау 
Gray 
Gray 


White 
White 
Gray 
Gray 
Gray 
White 
White 
Gray 
Gray 

ray 
Gray 

ray 
Gray 


hite 
hite 
hite 
hite 
hite 
hite 
hite 
hite 
hite 
hite 
hite 
hite 
hite 


ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 


No. of 
Power Circuit Power 
Indicator Breaker Switches 


1 
No 1 
Yes 
No 1 


z E3 
o an 
ЕЕ ЕН Б БЛ Б ША ЕЛЕҢ ЕНЕҢ || ША А А ША 


эоээоэоосоосоосоосоә 9oa---—--o----o-o2A—-- 


z 
© 
помо о а о — ој лоо 


s 34 іп to 2% іп dia Pole, Includes Cord Wrap, Огір Shield 


L 


8 a in 
11 Và in 
9 29. in 
9% in 


12in 
1214in 
12in 
13 in 


36 in 
36 in 
48 in 
24 іп 
48 in 
60 in 
60 in 
48 in 
77 in 
36 in 
70 іп 
60 in 
72 in 


13 % in 
6 94e in 
9 Tis in 
8 36 in 
8 2% in 
1334 in 
8 2750 in 
1334 іп 
13 34 in 
1334 іп 
13 34 in 
1334 in 
13 34 in 


w 


1596 in 
1596 in 
1 56 in 
1 3764 in 


4% in 
2V in 
554 in 
3 3964 in 


1 2980 in 
1 2980 in 
2 іп 
1%1п 
1%1п 
1 2980 іп 
1295 in 
1% in 
Tin 
1 іп 
155 in 
1 in 
2 in 


2 іп 
2% in 
495 in 
2 іп 
Тіп 
2 іп 
1 іп 
2 іп 
1 іп 
2 іп 
1 іп 
1 іп 
2 іп 


Brand 


Power 
Power 


Tripp 
Power 


Power 
Tripp 
Power 
Power 


Power 
Power 
Power 


Power 
Power 
ripp 
Power 
ripp 
Power 


Tripp 
ripp 
Tripp 
ripp 
Tripp 
ripp 
ripp 
ripp 
ripp 
ripp 
ripp 
ripp 
ripp 


ripp 


Firs 
Firs 
Lite 
Firs 


Firs 
Lite 
Firs 
Firs 


Hubbell 
Hubbell 


Firs 
Firs 
Firs 


Hubbell 
Hubbell 


Firs 
Firs 
Lite 
ІШЕ 
Lite 
Firs 


Lite 
Lite 
Lite 
Lite 
Lite 
Lite 
Lite 
Lite 
Lite 
Lite 
Lite 
Lite 
Lite 


Lite 


Item 
No. 


52NY40 
52NY41 
43MC69 
52NY43 


53XH90 
2KGD7 
53XH87 
52МҮ34 


1MBU2 
1МВ/5 
3W211 

52NY32 
52NY36 
1MBU4 
1МВ/7 
2MV41 

52NY33 
2MY47 
52NY31 
2MY48 
2М/37 


54/Н64 
54VH66 
25D145 
15F826 
1AYB3 
2GZR4 
SDLJ2 
2GZR6 
1ЛҮВ4 
54VH65 
ЗТА14 
5DLJ3 
43МС71 


250146 


ЕВ 
ЕКІСІ 


m. 
ип 
ип 
тп 
BH 52NY34 
на 


1MBV5 


5DLJ3 
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These power strips protect connected devices from damage due to unexpected voltage increases. They have a surge protector that absorbs the 


excess voltage and diverts it to the ground wire, preventing it from reaching the connected equipment. A surge protector's joule rating deter- 15D976 r^ 

mines how much energy it can absorb before it fails. They are suitable for homes, offices, medical facilities, and industrial environments where .. 

protection from power spikes is needed. 

Total 

Number Max. Coax Telephone 
of Cord Rated Surge Max. Plug Receptacle Power Surge Surge USB Item 

Outlets Length Joules Current Amps Configuration Configuration Color Indicator Protection Protection Protection L Ww Brand No. 

Home & Office Surge-Protected Power Strips 
4 4 1,050 30КА 15А  NEMA 5-15P NEMA5-15R . White Yes No No 0 8 75 in 15%4іп PowerFirst 52МҮ67 
6 4 1,050 34.5 КАА 15A МЕМА5-15Р NEMA 5-15R_ White Yes No No 0 11 vsin 15%4іп Power First 52NY52 
6 6 2,100 35.5kA 15A МЕМА 5-15Р NEMA 5-15R Black Yes No No 2 133%4іп 25764in Tripp Lite 30EF41 
6 6 1,050 30kA 15А МЕМА5-15Р NEMA5-15R — White Yes No No 2 13in 15%4іп Power First 52МҮ54 
6 6 1,050 19.5kA 15A МЕМА 5-15Р NEMA 5-15R White Yes No No 0 9?/5in 176in PowerFirst 52NY55 
6 6 1,050 34.5 КА 15A МЕМА5-15Р NEMA 5-15R Black Yes No No 0 11 6 in 15%4іп Power First 52МҮ56 
6 6 790 35.5 КА 15A МЕМА 5-15Р МЕМА 5-15R Gray Yes No No 0 10 182 in 1 2782 in Tripp Lite  4HHG6 
6 6 790 35.5 КА 15A МЕМА 5-15P NEMA 5-15R Black Yes No No 0 10 17% in 12/2іп Tripp Lite  4HHG7 EL ; 
6 15 250 65 КА 15A МЕМА 5-15Р МЕМА 5-15R Beige Yes No No 0 9?/5in 1 еіп Power First 52NY42 LI | [ | al 
ih 4 1,050 30kA 15А МЕМА 5-15Р NEMA5-15R — White Yes No No 0 12 8%4in 2%іп PowerFirst 52NY66 @ | 
7 4 1,080 45КА 15А МЕМА 5-15Р NEMA5-15R . White No No No 0 11 біп 21п GE 53TZ11 тнт РЛ ry] [7 
7 6 1,080 72КА 15А МЕМА5-15Р МЕМА 5-15R Gray Yes No No 0 15in 3'9»in Tripp Lite 150976 i , 
7 6 1,080 45КА 15А МЕМА 5-15Р NEMA5-15R .— White No No No 0 11 %in 2іп GE 531712 
7 6 1,080 45kA 15А МЕМА5-15Р NEMA5-15R X White No No No 2 10 in 3in GE 531716 5JK04 
7 8 1,080 45КА 15А МЕМА5-15Р МЕМА 5-15R Black No No No 0 11 біп 2in GE 531710 
7 12 1,080 45КА 15А МЕМА5-15Р NEMA5-15R White Мо Мо Мо 0 11 іп 21п GE 531713 
7 15 1,080 45kA 15А МЕМА5-15Р NEMA5-15R White No 0 Мо 2 10 in 3 in GE 531215 
7 25 1,080 45kA 15А МЕМА5-15Р NEMA5-15R .— White No No No 0 11 %in 2іп GE 537714 
8 6 1,050 30kA 15A МЕМА5-15Р NEMA 5-15R_ White — Yes No No 0 105%4іп 5964in Power First 52МҮ57 —~ 
8 6 1,050 30kA 15А МЕМА5-15Р NEMA 5-15R Gray Yes No No 0 10 %in 5 іп Power First 52NY64 а= / \ 
8 12ft 3,840 150kA 12A МЕМА 5-15Р NEMA5-15R Gray Yes 0 Мо 0 Jin 3%in Tripplite 5/К05 -r 
8 25 1,050 30КА 15А  NEMA 5-15P NEMA5-15R — White Yes No No 0 10 5% іп 5 %ain Power First 52NY53 " 

Commercial & Industrial Surge-Protected Power Strips um 
4 6 3,330 135kA 12A МЕМА5-15Р NEMA 5-15R Gray Yes No No 0 6in 3%in Tripp Lite 5/К03 қы” = 
6 6 3,330 135kA 12А МЕМА 5-15Р NEMA 5-15R Gray Yes 0 Мо 0 Tin 3%in TrippLite 5/К04 7 
6 6 1,200 45kA 15A МЕМА5-15Р NEMA 5-15R Beige Yes No No 0 1%in 1%in PowerFirst 53XH85 ... 
6 15 1,050 30kA 15A МЕМА5-15Р NEMA5-15R Yellow Yes No No 0 14% in 2%2in Power First 52NY60 tat 6RHV9 
8 12 3,840 150kA 12A МЕМА 5-15P NEMA 5-15R Gray Yes No No 0 9 in 3%in Tripp Lite —5JK06 ^ 
8 12 1,050 30kA 15A МЕМА5-15Р NEMA5-15R Yellow Yes 0 No 0 101%4іп 5%віп Power First 52МҮ58 е? 
8 12 3,840 150 КА 12А МЕМА 5-15P NEMA 5-15R . White Yes No Yes 0 9in 2%in _ Tripp Lite 331723 
8 25 ft 3,840 150kA 12A МЕМА5-15Р NEMA 5-15R_ Gray Yes No No 0 9in 3%in Tripp Lite 20783 
8 25 1,050 30kA 15А МЕМА5-15Р NEMA 5-15R — Yellow — Yes No No 0 10 1% in 5 еіп Power First 52NY62 
24 15 450 22КА 15А МЕМА5-15Р МЕМА 5-15R бгау Yes No No 0 72in 1Фіп _ Tripp Lite 2KGE2 

Datacom Surge-Protected Power Strips 
6 6 3,330 92 КА 12А МЕМА5-15Р МЕМА 5-15R Gray Yes No Yes 0 Тіп 3 іп Tripp Lite 54/К07 
8 6f 1,050 30kA 15А МЕМА5-15Р NEMA5-15R — White Yes Yes Yes 0 105%4іп 5 %4in PowerFirst 52NY59 
8 10 1,050 30kA 15А МЕМА5-15Р NEMA5-15R — White Yes Yes Yes 0 10 “іп 5%чіп Power First 52NY63 
8 10 1,050 30kA 15А МЕМА 5-15Р МЕМА 5-15R Black Yes Yes Yes 0 10 %in 5 %sin PowerFirst 52NY65 БА 
10 6 1,050 30kA 15А МЕМА5-15Р NEMA5-15R — White Yes Yes Yes 0 11'9вїп 5964in Power First 52МҮ61 = 
10 8ft 3,330 13.5kA 15A МЕМА5-15Р NEMA 5-15R Black Yes Yes Yes 0 11 іп біп ripp Lite 331738 = 

Healthcare Facility Surge-Protected Power Strips © 
4 6 1,410 120kA 15А НӨ МЕМА 5-15Р HG NEMA 5-15R White Yes No No 0 1394in 2 in Tripp Lite 54VH63 Х 
4 15 1410 60КА 15А HGNEMA5-15P HG NEMA 5-15R White Yes No No 0 13%in 2%in Tripp Lite G6RHV9 Do 
6 6f 1,050 19.5kA 15А HGNEMA5-15P HG NEMA 5-15R Gray Yes No No 0 13%in 2%in Tripp Lite 19М899 i 
6 10 1,050 19.5kA 15А HGNEMA5-15P HG NEMA 5-15R Gray Yes No No 0 13%in 2%in Tripp Lite 19N901 S ^ 3TA12 
6 15 1,050 19.5 КА 15А HGNEMA5-15P HG NEMA5-15R White  Үеѕ No No 0 13%in 2%in  TrippLite 3ТА12 $ 
6 15 3,330 48КА 12А НӘ МЕМА 5-15Р HG NEMA 5-158 Gray Yes No No 0 Тіп 3 іп  Tripplite 5,97 ы 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. = 
Temporary Power Details on page A1. "a 
Power Distribution Voltage No. ofNo. of Cord Item 
Features Rating Amps Poles Wires Length — Inlet Outlet No. 
Carts and Power Power Distribution Carts 
мап 120/208V ыда 5 pog Direct (2) 20А @ 125V 5-20R GFCI, (4) 20A 4 anogs 
St ti Circuit "AC Wired @ 120/208V L21-20R Non-GFCI 
ations Breaker T20208V эд 4 § — Cam Looks 2) 20A @ 155208 GFCL (8) 20% uaa 
Р Е ; А @ 120/208V 121-208 Non-GFCI 
Stainless steel construction with 120/208V уд 4 5 орт Direct (10) 20A 2 125V GFCI, (2) зы 
heavy-duty trames. Clear breaker panel 120/2087 ооа А 
window. Automatic СЕСІ reset. МЕМА 3R 3-рһаве ^ac 100A 4 5 208 Wired @ 125/250V Non- GF | 3GUK8 
i (2) 20A @ 125V GFCI 5-20R, 
cena "peas 14N245 and 12002081 2004 4 Б — CamLocks  (2)30AQ250VNon-GFCI, ЗЕК 
т . (6) 50А @ 125/250V 
kVA Input Input Output Output Item 
Rating Amps Phase Voltage Protection Voltage Connection No. 


Portable Power Stations 
15 50A Three 480/ AC 30A Fused Disconnect 120 to 208V AC (2) L6-30R 250V Non-GFCI and ao) 5-20R 125V СЕСІ Receptacles 3GUL2 
30 100A Three 480V AC 60A Fused Disconnect 120 to 208V AC (4) 50А 125/250V Non-GFCI and (2) 20А 125V СЕС! Receptacles 36114 
30 100A Three 480VAC 60A Fused Disconnect 120 to 208V АС (2) L6-30R 250V Non-GFCI and (10) 5-20R 125V СЕС! Receptacles 36013 


No. of Мо. of Voltage Material of Item 


poles Wires Outlet Amps Rating Color Construc No 
1-Phase, Automatic GFCI with Frame 
3 4 (1) 16-30В, (6) 5-208 GFCI 50А  120/240V AC Yellow Heavy-Duty Steel 360,1 
1-Phase, Automatic БЕГИНЕ ада — 
- ingle, Heaw- 
3 4 5-20R GFCI Single 50A 120/240УАС Yellow eavy-Duty Steel 3GUJ3 
3 4 (1) 16-30В, (6) 5-208 GFCI 50А 120/2407 АС Silver Stainless Steel 38077 
3 4 5 3 50A  120/240V AC Yellow Heavy-Duty Steel  3GUJ2 
3GUJ2 3 4-7 (1) L6-30R, (6) L5-20R ВЕСІ —50A 120/240/ AC Silver Stainless Steel 3GUJ6 
3 4 4) 5-20R GFC 30A 120/240/ AC Yellow Heavy-Duty Steel 4М7Х6 
3 4 (4) 50A  120/240V AC Yellow Heavy-Duty Steel 4М2Х8 
3 4 4) L5-20R GFCI 30A 120/240/ AC Yellow Heavy-Duty Steel — 4MZX5 
3 4 (4) 50A  120/240V AC Yellow Heavy-Duty Steel 4М2Х7 
E | 4D577 1-Phase, Automatic Reset GFCI with Frame 
[cos] 3 (1) L6-30R, (6) 5-20R GFCI 50А TEN АС 3 ver Stainless Steel 36035 
Qu 5 9 ellow Heavy-Duty Stee 
СЕР 4 = 3 д (1) L6-30R, (6) L5-20R ВЕСІ —50A 420/240VAC Silver Stainless Steel 3GUJ4 
= = - 1-Phase with Frame 
Power Distribution Box 3 4 OFEN 50A  120/240V AC Yellow Heavy-Duty Steel 53РС82 
See pages 326 and 327 for NEMA plug configurations. 3 4 (6 золе 12502501 50A  120/240V АС Yellow Heavy-Duty Steel 53РС83 
. 3-Phase With Frame 
кетш CFCI: Boxes are Ul anid CUL Listed, Boxes 4 5 (Реда E 120 AUR 200A  120/208V AC SIVE Stainless Steel — S3PCB6 
with Automatic Reset include 6 individually protected GFCI L21-20R Non-GFCI Black 
circuits. 4 5 (6) 50А @ 125/250V Non-GFCI 200A 120/208У AC Ed Stainless Steel 53PC85 
= Open ground and open neutral protection Hubbell Wiring Device-Kellems 
Manual Reset GFCI _ 
Hubbell Wiring Device-Kellems—Meets NEC require- 3 4 (1) 50ATwist Lock, (7)5-20R — 50A 120/240 AC Yellow Painted Galvanized 40577 
ments and is listed at the latest UL 1640 standard. Provide Painted Galvanized 
temporary power access tor 20A and 30A strái ht-bla deor 3 4 (1) 50А Twist Lock, (7) L5-20R 50A 120/240VAC Yellow “amec gayane 40572 
pporaly. pOWer aC stralg 3 4 (17116-30; (6) 5-20R БОА 120/240/ AC Yellow — Painted Steel — TDNV1 
Twist-Lock devices in a metal NEMA 3R raintight enclosure. 3 4 (1) L6-30, (6) L5-20R 50A  120/240V AC Yellow Painted Steel — 1DNU8 
UL Listed; 1DNUB8 is also CSA Certified. 4 5  (1)60AClass L, (6) 5-20R GFCI 60A — 120/208V AC Green Painted Galvanized Stygg + 
50A-input models are for use with Twist-Lock connector 4 5 qm ЕШТЕНЕ 60A 120/208/ АС Yellow Painted Galvanized” чун 
3D322; see page 330. Power First 
. 422 | Automatic Reset GFCI | 
Power First—GFC! distribution boxes feature outlets with қ 4 RU Locking Non EN Bic game Ай Қ mm 
circuit breaker protection. Raintight NEMA 3R construction. КЕШИК ыы i 
UL, C-UL, and ETL Listed. T Military Class L inlet and feed through and МАТО 383 green color. 
ч Cord Wire Мах. Plug Receptacle No. of Item 
522 4 E e k " 1 е 1 
cwm» Length Size Amps Voltage Configuration Configuration Outlets Color Мо. 
сэ СЕР 6 20 200A — BOOV AC CL20MBU CL20FBU 1 Black 4NAE6 
6ft 20 200A  600V AC Bare Wire CL20FG i1 Black 4NAE7 
Temporary 61 2/0 200A 600V AC Bare Wire CL20FR 1 — Black ANAEB 
6ft 20 200A  600V AC CL20MW CL20FW 1 Black 4NAE9 
13M206 «aF? Power Cords 51 70 2004 600/4 6: CL40MBK CLA0FBK 1 Black 4NAG3 
10й 4/0 400A  600V AC CL40MBU CL40FBU 1 Black 4NAG4 
Cord Wire Max. Plug Receptacle No. of Item 10 40 400A 600V АС CL40MG CL40FG 1 Black 4NAGS 
Length Size Amps Voltage Configuration Configuration Outlets Color Мо. 10 4/0 400A 600/ AC CL40MR CL40FR 1 Black 4NAG6 
KH Industries 10 4/0 400A  600V AC CL40MW CL40FW 1 Black 4NAG7 
Dead End Power Stringer 25 4/0 400A  600V AC CLAMBK CL40FBK 1 Black 4NAF2 
301 12AWG 20.0A  125VAC NEMAS5-20P МЕМА5-204 6 Black 14A287 25 4/0 400A  600V AC CLAMBU CLAOFBU 1 Black 4NAF3 
301 12 AWG 20.0А 125/250V АС NEMAL14-20P NEMA5-20R 4 Black 14A289 25 4/0 400A  600V AC CLAMG CL4OF 1 Black 4NAF4 
301 10AWG 20.0A 120/208V AC NEMAL21-20P NEMA5-20R 6 Black 14A293 25 4/0 400A  600V AC CLAMR CLAOFR 1 Black 4NAF5 
60ft 12 AWG 20.0A 125/250V AC NEMAL14-20P NEMA5-20R 8 Black 14A290 25 4/0 400A  600V AC CLAMW CL40FW i1 Black 4NAF6 
601 10AWG 20.0А 120/208V AC NEMAL21-20P МЕМА 5-208 12 Black 14A294 25 2/0 200A  600V AC CL20MBK CL20FBK 1 Black 4МАЕТ 
Feed Through Power Stringer 25 2/0 200A 600/АС CL20MBU CL20FBU 1 Black 4NAF8 
301 12 АМС 20.0A  125VAC NEMAS5-20P МЕМА5-204 6 Black 14A288 25 2/0 200A  600V AC CL20MG CL20FG 1 Black 4NAF9 
301 12 AWG 20.0А 125/250/ АС NEMAL14-20P NEMA5-20R 4 Black 14A291 25 2/0 200A  600V AC CL20MR CL20FR i Black 4NAG1 
30 ft 10AWG 20.0A 120/208V AC NEMAL21-20P NEMA5-20R 6 Black 14A295 25 2/0 200A  600V AC CL20MW CL20FW i1 Black 4NAG2 
601 12 AWG 20.0А 125/250V АС NEMAL14-20P NEMA5-20R 8 Black 14A292 Extension Cord 
601 10AWG 20.0A 120/208V AC NEMAL21-20P NEMA5-20R 12 Black 14A296 508 10AWG 30.0A 125/250V AC NEMAL14-30P NEMAL14-30R 1 Black 14N229 
Pendant Drop Outlet Box 50ft 10AWG 20.0A 125/250/ AC NEMAL14-20P NEMALi4-20R 1 Black 14N231 
25ft 12AWG 15.0A  125VAC NEMAS5-15P МЕМА 5-158 4  Yellow13M204 50ft 12 АМС 20.0A 120/208V АС NEMAL21-20P NEMAL21-20R 1 Black 14N240 
2511 12 АМС 20.0A  125VAC NEMAS5-20P  NEMA5-20R 4  Yellow13M206 50ft 10AWG 30.0 A 120/208/ AC NEMAL21-30P NEMAL21-30R 1 Black 14N242 
258 12 AWG 20.0A 125/250V АС NEMAL14-20P NEMA5-20R 4  Yellow13M208 100ft 10 AWG 30.0A 125/250V AC NEMA L14-30P NEMALi4-30R 1 Black 14N228 
50ft 12AWG 15.0A  125VAC  NEMA5-15P NEMA5-15R 4  Yellow13M205 100ft 10 AWG 20.0A 125/250V AC NEMA 114-20Р NEMAL14-20R 1 Black 14N230 
50ft 12 АМС 20.0A 125VAC NEMAS5-20P  NEMA5-20R 4  Yellow13M207 10011 12 AWG 20.0A 120/208V АС NEMAL21-20P NEMAL21-20R 1 Віаск 14N241 
БОЙ 12 AWG 20.0A 125/250V АС NEMAL14-20P NEMA5-20R 4  Yellow13M209 100% 10 AWG 30.0A 120/208V АС NEMAL21-30P NEMAL21-30R 1 Black 14N243 
Hubbell Wiring Device-Kellems Generator Cord with Pendant Box 
Prewired Receptacle 4% 12AWG 20.0A 120/240V AC NEMALT14-20P МЕМА 5-204 4 Black 14N232 
—  6AWG 50A 125/250VAC Bare Wire CS6369 — Yellow 4D583 25ít 12 АМС 20.0A 120/240V АС NEMAL14-20P NEMA5-20R 4 Black 14N233 
Temporary Power Cord 50ft 12 АМС 20.0A 120/240V AC NEMAL14-20P NEMA5-20R 4 Black 14N234 
501 6/3.8/1 50A  125/250V AC 056369 CS6364C — Yellow 4D562 10011 12 AWG 20.0A 120/240V AC NEMAL14-20P NEMA5-20R 4 Black 14N235 
501 6/3,8/1 50A 125/250VAC CS6365L CS6364L -- Black 128421 Prewired Receptacle 
100ft 6/3,8/1 50A  125/250VAC (0563651. CS6364L — Black 12R422 —  10AWG 30A 125/250VAC Bare Wire L14-30R — Black 360К5 
CEP —  6AWG 50A 125/250VAC Bare Wire C56369 Black 3GUK6 
Cam Lock Temporary Power Cord Temporary Power Cord 
6 2/0 200A  600V AC CL20MBK CL20FBK 1 Black 4МАЕ5 6ft  % 100A 120/208VAC Bare Wire 5100C9W 1 Black 4NAFÍ 
404 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Terminal Blocks 
А ULTRATECH 
Twistable Drop-Over Cable Ramps viaa 
ABS material BLACK/ 
T. S mate А YELLOW | BLACK 44N916 
Twistable drop-over cable ramps articu- Max. Load Item Item 
late from side to side, allowing them to Cable Dia. — Length w H Capacity No. No. 
t d adapt t 'g | t 1 Number of Channels 
urn corners and adapt to an area s 'ayou 13 Yin 3in %in 32,000 Ib/Axle | 14N917 | 14N919 
while maintaining a flat profile. They have 36 in 24 96 ft 3in % in 32,000 Ib/Axle | 232433 — 
i i i i 39 ^ in 3 in Yin 32,000 ІМАхе | 14N916 | 14N918 
an interlocking design which allows for мп 14 Vs in 9% in 1%іп 13,500 ІМАхе | 30KD73 | 30KD75 
reconfigurations, repairs, or replacements : 33 in 9% in T%in 13,500 Ib/Axle | 30KD72 | 30KD74 
without moving cable or hose. 14in 14 Жіп 13 % in 2¥%in 13,500 1b/Axle | 30KD77 | 30KD79 
i 34 in 13 94 in 2%in 13,500 ІМАхе | 30KD76 | 30KD78 


LINEBAGHER. SLAEDORS 


Drop-Over Modular Cable Ramps 


= Polyurethane material 


Drop-over modular cable ramps are placed over cable and 
hose lines that run along the ground. They have an interlock- 


ing design, which allows for reconfigurations, repairs, or 3-Channel 
replacements without moving cable or hose. These cable 1-Channel 2-Channel 32RX21 
ramps prevent damage due to foot and vehicle traffic. SKUET 22F234 
BLACK | ORANGE | YELLOW 
Connection Max. Load Item Item Item 
Style Cable Dia. Length Ww H Capacity Brand No. No. No. 
1-Channel Drop-Over Cable Ramps 
L Shaped Yin 36 % in 5% in 34 in 2.100 Ib/Axle Fastlane 22F232 | 3KUP5 — 
Tin 38 % in 10 34 in 1 in 2.100 Ib/Axle Fastlane 22F233 | 3KUP7 = 
T Shaped Тиіп 38 йіп 11 іп 19% іп 17,000 Ib/Axle Linebacker = 3KUT9 = 
р 2М1п 38 v» in 14 Үзіп Зіп 23,400 Ib/Axle Linebacker — 5MKH3 — 
2-Channel Drop-Over Cable Ramps 
L Shaped Tin 38 ^ in 10 34 in 1 in 2.100 Ib/Axle Fastlane 22F235 | 22F234 — 
3-Channel Drop-Over Cable Ramps d 
Dog Bone 1%ein 18 in 19% in 176in 21,000 Ib/Axle Guard Dog 32RX22 | 32RX21 | 32RX23 


Lightweight Drop-Over Cable Ramps өтнүаг 


= Polyurethane material 

Lightweight drop-over cable ramps are placed over cable and hose lines that run along the ground and have 
a lightweight construction that helps facilitate setup. These cable ramps protect the lines from damage due 
to foot and vehicle traffic. 


Max. Channel Channel Load Item 
Cable Dia. Length w H Width Height Capacity Color Brand No. 
1 Number of Channels 
2 ft 15 іп 2%in % in % in 500 Ib Gray Guardian Floor Protection 61НҮ42 
Жіп 3ft 15%іп 2'Ain %in %in 500 Ib Gray Guardian Floor Protection 61НҮ43 
_ 4% 15%іп 24in % in Фіп 500 Ib Gray — Guardian Floor Protection 61НҮ44 
2 Number of Channels 
34 in 72 іп 10 in 2in 1 іп %in 20,000 Ib/Axle — Yellow = 2GTG6 
108 in 10 in 2in 1 Yin 7 in 20,000 Ib/Axle — Yellow = 2GTG7 


Aluminum Drop-Over Cable Ramps Nenil 


a Aluminum material 

Cable ramps drop over power cords, electrical cable, and hydraulic hose to protect them from damage and 
prevent tripping hazards. They're made from durable aluminum and support heavy loads from forklifts, carts, 
vehicles, and personnel. 


Cable & Hose 
Ramps 
1TFT9 


Channel Channel Load No. of Item 
Width Height Length w H Capacity Color Channels Brand No. 
Aluminum Cable & Hose Ramps 
2% in 3A in 48 in 7 Vin 1 Vin 10,000 Ib/Axle Silver 1 = 1F141 
34 in 36 in 7 sin 1 іп 10,000 Ib/Axle Silver 1 = 1TFT9 
1%in 36 in 9 іп 1w 21,000 Ib/Axle Silver 1 — 2GWL7 
2%іп 1 Жіп 4% 9 іп 1” 21,000 Ib/Axle Silver 1 = 2GWL8 
С Тип ë 6f in TW 21,000 Ib/Axle ^ Silver 1 —  26М/19 
Wide-Span Aluminum Cable & Hose Ramps 
3in 48 in 36 in 3 іп 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y880 
4in 3in 36 in 24 in 3% in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y930 
4in 48 in 36 in 4% in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y883 
4in 36 in 24 in 4 Ys in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y931 
3in 48 in 40 in 3*5 in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y871 
8in 3in 40 in 24 in 3 %in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y928 
4in 48 in 40 in 4 3 in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y872 
4in 40 in 24 in 4%in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y929 
3in 48 in 44 in 3 Ys in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y866 
12 in Зіп 44 in 24 іп 3*5 in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y925 
4in 48 in 44 in 4 35 in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y867 
4in 44 in 24 in 4% in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y926 ide- 
Zin 48 in 48 in 3%in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti — 32Y856 pisa 
16 іп 3in 48 in 24 in З віп 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y921 
4in 48 in 24in 4*5 in 2,100 Ib/Axle Silver 1 Vesti 32Y922 
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1-Channel 
3KWX8 


^ 
€creccens LINEBACKER 


CABLE MANAGEMENT 


Lay-In Cable Ramps 


= Polyurethane material 


Ramps have one or more channels to place cable and hose in, keeping them off the floor and protecting 
them from wear and tear. They have an interlocking design which allows for reconfigurations, repairs, or 
replacements without moving cable or hose. 


Connection Max. Load Item 
Style Cable Dia. Length Ww H Capacity Color Brand No. 
1-Channel Split-Top Cable Ramps 
Dog Bone Ya in 38 1^ in 11in 1^ in 26,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers 22F231 
1 Жіп 38 % in 11 іп 1% іп 17,000 Ib/Axle Yellow Linebacker 39AM93 
T Shaped 1 Жіп 38 Жіп 11 іп 1%in 17,000 Ib/Axle Огапде Linebacker — 3KWX8 
2 ^in 38 Yin 14 ^ in 3in 23,400 Ib/Axle — Yellow Linebacker 39AM94 
2 ^in 38 ^ іп 14 ^ in 3in 23,400 Ib/Axle Огапде Linebacker | 5МКН4 
2-Channel 2-Channel Hinged-Cover Cable Ramps 
22F229 Dog Bone ¥% in 38 % in 12 in 1%in 26,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers 22Ғ229 
T Shaped З уліп 38 ^ іп 21 54 in 4¥in X21,7601b/Axle Orange/Yellow Checkers З2ВХ24 
3-Channel Hinged-Cover Cable Ramps 
34 in 38 % in 13 % in 1^in 34,000 Ib/Axle Black/Orange ^ Checkers 22F227 
2 vein 18 % in 18 % ft 2 іп 28,420 Ib/Axle — Yellow Yellow Jacket 22Ғ221 
Dog Bone 2%in 23 V^ in 18 34 in 2 in 28,420 ІМАхіе Black/Yellow Yellow Jacket 22Ғ222 
2 Vs in 23 V^ in 1834 in 2 sin 28,420 Ib/Axle Black/Yellow Yellow Jacket 22Ғ223 
2 віп 36 in 18 Yin 2 іп 28,420 Ib/Axle Black/Yellow Yellow Jacket 22Ғ220 
2 in 38 % in 20 іп 3in 28,420 Ib/Axle Black/Orange ^ Checkers SMKK3 
3-Channel Gripper 2 іп 36 in 18 Yin 2% in 10,000 Ib/Axle Gray/Yellow Power First 328Х19 
32RX19 2 in 19% in 14 Yin 3in 28,420 Ib/Axle ^ Orange Checkers — 32RX26 
T Shaped 2 in 24% in 23 1⁄4 in 3in 28,420 Ib/Axle Orange/Yellow Checkers — 32RX27 
2 ^in 24 34 in 23 A in 3in 28,420 Ib/Axle Orange/Yellow Checkers — 32RX28 
2 ^in 38 %в in 19 іп 3in 28,420 Ib/Axle Orange/Yellow Checkers — 32RX25 
4-Channel Hinged-Cover Cable Ramps 
3in 24 in 8 6 in 4in 12,000 Ib/Axle Yellow Bumble Bee — 38NF58 
4-Channel Dog B 3 in 24 in 24 in 4 in 12,000 Ib/Axle Black/Yellow Bumble Bee — 38NF59 
38NF57 greene Зіп 24 in 24 in 4in 12,000 Ib/Axle Black/Yellow Bumble Bee — 38NF60 
3in 36 in 24 in 4 in 20,200 Ib/Axle Black/Yellow Bumble Bee 38МҒ57 
5-Channel Hinged-Cover Cable Ramps 
34 in 38 іп 16 іп 1^in 48,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers 22F225 
1 13/40 in 1934 in 854 in 1 іп 21,0001b/Axle — Orange Checkers SMKJ9 
Tin 24 in 19 34 in 1 іп 32,600 ІМАхіе Black/Yellow Yellow Jacket 22Ғ218 
tin 24 in 19 34 іп 1 іп 32,600 Ib/Axle Black/Yellow Yellow Jacket 22Ғ219 
Dog Bone 1 13/40 in 24 Vb in 21 7/5 in 2in 21,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers 5МКК0 
1 13/40 in 24 in 21 54 in 2 іп 21,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers SMKK1 
1 13/40 in 28 V^ in 28 1⁄4 in 1%in 21,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers SMKK2 
lin 36 in 19 34 in 1 іп 32,600 Ib/Axle Black/Yellow Yellow Jacket 22Ғ216 
1 13/40 in 39 Yin 19 Yin 2 іп 21,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers SMKJ8 
Gripper 1% in 36 in 16 ^ in 1% in 10,000 Ib/Axle Gray/Yellow — PowerFirst 32RX20 
1% іп 20 in 19 % in 2Win 40,300 Ib/Axle Огапде Checkers 328Х30 
T Shaped 1%1їп 24 in 22 Ys in 2% іп 40,300 Ib/Axle Orange/Yellow Checkers 32RX31 
р 1%1їп 24 in 22 % in 2 sin 40,300 Ib/Axle Orange/Yellow Checkers 32RX32 
1%in 38 Жіп 19 54 in 2 Win 40,300 Ib/Axle Orange/Yellow Checkers — 32RX29 
5-Channel Cross-Link Bridges for 5 Channel Hinged Cover Cable Ramps 
32RX20 Dog Bone 1%іп 36 in 14 in 2⁄4in 21,000 ІМАхе — Orange Checkers 5МКК4 
E 
"ESSE Єснескевѕ 
ADA Accessibility Cable Ramps NUS 
» Polyurethane material more gradual slope than other cable ramps and are 
BIRKAT ADA accessibility ramps cover cable and hose while — Slip-resistant to ensure smooth crossover for wheel- 
complying with ADA requirements. They provide a chairs and pedestrians with disabilities. 
Channel Channel Load Item 
Width Height Length Ww H Capacity Color Brand No. 
Accessibility Cable Ramps with Hinged Cover 
1 Number of Channels 
2 іп Эд in 39 % in 28 Yin 1 іп 46,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers 22F230 
2 Number of Channels 
1 win 34 in 39 34 in 28 Y^ in 1 ^in 46,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers 22F228 
3 Number of Channels 
1 іп 34 in 39 іп 30 % іп 1% in 54,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers 22F226 
5 Number of Channels 
1 іп 34 in 39 “in 33 % in 1% in 68,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers 22F224 
1%1їп 20in 50 in 1%in 21,000 Ib/Axle Black/Orange Checkers 32RX15 
1% in 1%1їп 20in 50 in 1 іп 21,000 Ib/Axle Black Checkers 32RX16 
1%in 20 in 50 in 1%in 21,000 Ib/Axle Blue/Orange Checkers 32RX17 
Accessibility Add-Ons for Cable Ramps 
1 Number of Channels 
1%in 1% in 47 іп Зіп 2in 40,300 Ib/Axle Yellow — 3KWU7 
Тіп 38 ^ in 213A in 2 in 40,300 Ib/Axle Blue = 3KWU5 
3 Number of Channels 
1 іп 1 іп 38 % in 35 in 3 іп 40,300 Ib/Axle Blue Checkers 32RX33 
Cable & Hose Bridges 
= Polyurethane material 
1 : Connection Max. Load Item 
Cable and hose bridges safeguard against Style Cable Dia. Length w H Capacity Color No. 
vehicle traffic. They drop over cable and T-Ehannel Gable % Нове ВИШ — — m 
i i og Bone ^ in in АШ іп A xle 'ellow 
40029 hose lines to protect them against pressure "m 3in 27in 170іп 3 %in 23,700 |МАхіі Yellow 4UDZ9 
from heavy vehicles and help reduce main- МОй дут — 31in 15%іп 512in 19,300 ІМАхе Yellow 4UEA1 
tenance and replacement costs. 0 67 63in 17%9іп 8%іп 17,100 Ib/Axle — Yellow — 4UEA2 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Cable Protection 


Disposable 
Hospital 
499A47 


PVC Plastic Cable 
5D683 


Carpet Traction 
Kits 
22F236 


Flexible Rubber 
Cable 


5MKH8 
POWER 


SANDEL’ 


SAFETY GROUP 


Light-Duty Pedestrian Cable Covers 


Light-duty pedestrian cable covers protect power cords and electrical cable from incidental damage caused by light pedestrian traffic. They also provide a smooth 
surface to reduce tripping hazards. 


CHECKERS 
% 


BLACK BEIGE GRAY BROWN | YELLOW 
Max. Item Item Item Item Item 
Cable Dia. L Ww H Material No. No. No. No. No. 
PVC Plastic Cable Floor Covers 
D-Line 
Js in 72 іп 2 Ac in Ae" PVC 19RZ85 = = = = 
36 in 72 іп 3 іп Ae PVC 19RZ86 — = = = 
Hubbell Wiring Device-Kellems 
516 in 10 29^ in Tap" PVC 5D684 5D683 50685 50690 50691 
14 in 25 ft 3in EZ PVC 5D687 5D692 5D696 5D694 2GTC5 
60 in 3in ж РУС 5D686 5D693 5D697 5D695 5D688 
34 in 25 ft 3 Ys in 17а" PVC 5D698 — 5D699 — 2GTC6 
60 in 3% in 1Va" PVC 5D689 = = = 5D700 
їйїп 36 in 5 ys in 1% РУС 2GTC1 == = — 2GTC2 
60 in 5 ys in 1% РУС 20703 = = = 2GTC4 
Power First 
'A in 10 ft 2% in Ш PVC 4CEJ1 4СЕН9 4CEJ2 4CEJ7 4CEJ8 
Y^ in 25 ft 3in РУС 4СЕ/4 4СЕЈ9 4CEK4 4CEK2 4CEH7 
60 in 3in РУС 4CEJ3 4CEK1 4СЕК5 4СЕКЗ 4CEJ5 
Ain 25 ft 3% in 1964 PVC 4CEK6 = 4CEK7 = 4CEH8 
60 in 3 Yin 1364 PVC 4CEJ6 — = = 4CEK8 
1 іп 60 іп 5 Ys in 19964 PVC 4СЕН5 - - - 4CEH6 
Max. Item 
Cable Load Item Ww L w Material Color Brand No. 
Dia. L w H Capacity Material Color Brand No. Carpet Traction Kits for Flexible Rubber Cable Floor Covers 
Flexible Rubber Cable Floor Covers иі 10 ft Vin — Black Checkers 22Ғ237 
1 Number of Channels Sm 6 Vin = Black Checkers 22F236 
VATI 10 3 in ТАв" 440 Ib/Axle ^ Rubber Black Checkers 5МКН5 Disposable Hospital Cable Floor Covers 
Зд in 10 3 ^in 1 4401b/Axle — Rubber — Black — Checkers 5MKH8 24 in 8in PVC Bright Orange Sandel 499446 
tin 60 in 59A in 1w 440 Ib/Axle — Rubber Маск Сһескегѕ SMKJ3 24 in 8in PVC Glow іп the Dark Bright Orange Sandel 499449 
1%in 60 in 6in 10" 440 10/Ахе — Rubber — Black Checkers 5MKJ4 8in 36 in 8in PVC Bright Orange Sandel 499447 
1 іп 60 іп біп 2" 440 Ib/Axle — Rubber Black Сһескегѕ 5MKJ5 36 in 8in PVC Glow іп the Dark Bright Orange Sandel 499A50 
2 Number of Channels 125 ft 8in PVC Bright Orange Sandel 499448 
Yi in 10 3in he 440 Ib/Axle ^ Rubber Маск Сһескегѕ SMKH6 40 in 24 in 10 іп PVC Bright Orange Sandel 499A51 
34 in 60 in 55A in 1" 440 Ib/Axle — Rubber Маск Checkers 5MKJ1 36 in 10 in PVC Bright Orange Sandel 499452 
10 554 in 11" 4401b/Axle — Rubber — Black Сһескегѕ 5MKJ2 24 іп 12 in PVC Bright Orange Sandel 499453 
3 Number of Channels 12 in 36 in 12 in PVC Bright Orange Sandel 499454 
He in 10 3 in y 4401b/Axle — Rubber Black Сһескегѕ 5MKH7 100 ft 12 in PVC Bright Orange Sandel 55/064 
АП 10 4 Vb in T 440 Ib/Axle — Rubber Black Checkers 5MKJO Fabric Hook-and-Loop Cable Floor Covers 
Зд іп 5ft 3 ^in 1 440 Ib/Axle — Rubber Black Checkers 5МКН9 12ft 4in Nylon Yellow Safcord 42XN11 
4in 72 іп 4in Nylon Yellow Safcord 42XN10 
72 іп 4in Nylon Black Safcord 63LJ40 


= Easy assembly with flat- 
blade screwdriver 

= Install vertically or horizontally 

a Fiberglass-reinforced, 
nonabrasive black nylon 


Flexible, self-lubricating carriers guide and protect hoses 
and cables installed between fixed and moving sections of 
a machine. Cable is installed through the carrier's flip-top 
for minimal abrasion. Excellent high-speed performance. 


CABLETRAK(R) BRACKET 
WITH BRACKETS CABLETRAK(R) | KIT (QTY.: 2) 
Outside Cavity Cavity Mfr. Item Item Item 
Ww H Width — Height Model L No. L No. No. 
10 in 1.0 in 0.6 in 0.8 in HCT10114 48 in 1XJG8 | 12in 1Х/67 TXJK7 
14in 10 in Tin 0.8 in НСТ10219 48 in 1XJH2 — — 1XJK8 
2.1in 1.біп 1.Біп Тіп НСТ16119 48 in TXJH4 | 12in ТХЈНЗ 1XJK9 
2.1in 1.6 in 15in Tin HCT16134 54 in 1XJH7 | 12in  TXJH5 1XJK9 
2.9 in 1.6in 23in Tin НСТ16219 48 in 1XJJ1 12in 1XJH9 TXJL1 1XJG 
2.9 in 1.6in 23in Tin HCT16234 54 in 1XJJ3 12 in 1XJJ2 TXJL1 8 
37 in 1.6in 3.1 in Тїп HCT16334 54 in 1XJJ5 12 іп 1XJJ4 1XJL2 
4.7 in 1.6 in 4.1 in Tin HCT16434 54 in 1XJJ7 12 in 1XJJ6 1XJL3 
37 in 2.5 in 2.6 in 18in HCT25134 54 in 1XJJ9 12in 1XJJ8 1XJL4 
5.4 in 2.5in 43in 1.8in HCT25234 54 in ТХЈК2 | 12in — 1XJK1 1XJL5 
5.4 in 2.5in 43in 18in HCT25247 60 in T1XJKA | 12in 1ХЈКЗ 1XJL5 
7.7 in 2.5 in 6.6 in 1.8in HCT25347 60 in iXJK6 | 12in  1XJK5 1XJL6 
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Flexo 
Flame-Retardant 


ThermaShield 
Reflective 
Tube 


Fireflex 
High- 
Temperature \ 


— » Deflects high-pressure 0.046" thick for extreme abrasion and cut 
= Bench- и Ы Е ; 
Mount Hot hose ruptures Hook-and-loop closure resistance. 
Knife Kit = MSHA Dia. Inside Item 
А i Range No. 
Handheld Rot resistant for continuous outdoor Weld Wrap with Hook-and-Loop, 1000°F, Nanespandable Fiberglass 
use. 0.500 in to 1.000 in 25 ft 2RMT2 
Hot Knife 1.000 in to 1.500 in 1 М п 25 2RMT3 
1.500 in to 2.000 in 2in 25 2RMT4 
| i 2.500 in to 3.000 in 3in 25 2RMT5 
ра. Inside Пет Item Пет ThermaShield Tubes, Nonexpandable, Fiberglass 
Range Dia. L No. E No. L No. 0.2501 05001 1 50 2RMP7 
Flexo Expandable, PET 041 іп to 0.500 п 2 in 20 МЫ 
0.090 in to 0.25011 Жіп | 10 2RMC6 | 100 2RLL3 | 500ft 28112 ER in to 0280 Ш ұй in 27 SRMPS 
0.120 in to 0.440in Мі | 10 2RLLA | 100ft 1UXW6 5001 1ШХМ5 (ESO EE D ДЕТИ AR 30 Е 
0.180 1п їо 0.6301 Жіп | 10ft  2RMC7 | 50ft  1UXW8 |5008 1UXW7 БЕТП Tu 27 SRMR? 
0.250 іп to 0.750 in ‘in 10 2RLL5 | 50ft  1UXY1 |5008 1UXW9 т? in to 1950 Е 1 nl 30 RMRI 
0.500 in to 1.250in іп 10 2RMC8 | 50Ю 10ХҮЗ 2508 1ШХҮ2 1256 in 10 500 in [7 Ш 27 SRM 
0.750 іп їо 1.750in 1 Yin | 10 2RLL6 | 50й ШХҮ5 2500 1ИХҮ4 ТЕЛЕУГЕ TX 35 SNS 
1.000 into 2.500in 1%іп | 10 2RMD1 | 50ft 2817 | 200ft  2RMCO 13501 по 0007 n A in 52 ORL? 
1.250 into 2.750іл 1 іп | 10 2RLL9 | 500  2RMD2 | 2008 28118 75801 Ш 10 $5001 Ш 5 Bin 22 RLS 
1500into3.500in 2in | 10ft  2RMD3 | 50ít  1UXY7 |2008  2RMEO о n n 
= т т ThermaShield Wrap, Nonexpandable, Fiberglass, Adhesive Seal 
1.500 іп їо 3.500in — 2in 10 2RME7 | 500  2RME8 2000  1UXY6 USE ретін E igi ЧЕХ 
0.090 іп to 0.250in іп 10 2RMD4 | 100 2RMD5 | 500ft  2RMD6 02501 into 05801 n wi in 45 ІП ҮДЕ 
0.120into0.440in ^in | 10 2RMD7 | 100 1ШХҮ8 | 500ít 2RMD8 030 n 10 E n a in 18 in SRNR? 
0.180 іп to 0.630 in іп 10 2RMD9 | 508  1UXY9 | 500ft  2RME1 0300 in E 0550 in 2 in ds ІП SAMA 
0.250into0.750in ‘in | 10 2RME2 | 50ít 10Х21 5000  2RLN1 0750 In (0 600 Ш Tu 18 т ЗАМАВ 
0.500 іп їо 1.250іп іп 10 2RME3 | 50й 1UXZ2 | 250ít  2RLN2 1:000 into 1959 n 1 Ып 48 Ш SRMA? 
0.750 into 1.750in 1%in | 10 2RME4 | 50ft 10Х73 2508 2RLN3 1550 Ш 10 TE in T Ш т in SRMRS 
1.000 into 2.500in 1%in | 10 2RLN4 | 50ft  2RLN5 | 200ft  2RLN6 1585 in E 7000 Ш 5 ain ds ІП ARN 
1250into2.750in  134in | 10 2RMES | 50ft 1UXZ4 | 200ft  2RMEG Lene п n 
Flexo Heavy Wall, 15-mil Expandable, PET Dia. Inside Item Item 
0.180 in to 0./50in — 96in 10 2RMF3 | 100 1UYA1 | 5000 28МҒ4 Range Dia. L No. L No. 
0.310 into 1.000 in — 56 in 10 2RMF5 75 ft 10ҮА2 | 250ft  2RMF6 DuraWrap Harsh Environment, Heavy Duty, Retro Fit Installation, 
0.500 in to 1.500 in Tin 10 2RLP7 50 ft 1UYAS 2500 — 2RLP8 Hook-And-Loop, Nonexpasdahle, Mylon 
0.750 іп 10 2.000in 1%in | 10 2RLP9 | 50ft 1ШҮА4 | 250ft  2RMF7 0.750 in to 1.000 in 10 ft 2RMJ5 25 ft 2RMJ4 
1.500 into 3.000in — 2in 10 2RMF8 | 500  2RLRÍ 2000 28МЕ9 1.250 in to 1.500 in 1 y T 108 2RMJ7 25ft 2RMJ6G 
2.000 in to 4.000in — Зіл 10 2RLR2 | 500 28183 1000 2ВМб1 1.750 in to 2.000 in 2in 10 ft 2RMJ8 25 ft 2RLUS 
2500into5.500in — 4in 10 2RLR4 | 50ft  2RLR5 | 100)  2RMG2 2.250 in to 2.500 in 2 іп 10 ft 2RMJ9 25 tt 2RLV1 
Flexo Wrap, Hook-And-Loop, Expandable, PET 2.750 in to 3.000 in 3 in 10 ft 2RMK1 25 ft 2RLV2 
0.250 іп to 0.500 in “біп 25 2RLR6 | 100 2RMG3 | — — 3.250 in to 3.500 in 3 іп 10 ft 2RMK2 — — 
0.500 іп to 0.750in іп 25 1iUYAS | 100 2RLR7 = = 3.750 in to 4.000 in 4in 10 ft 2RMK3 25 ft 2RLV4 
1.000 into 1.250in 1Ain | 25 Т0ҮА6 | 100 2RMG4 | — — 4.250 in to 4.500 in 435 in 10 ft 2RLV6 25 tt 2RLV5 
1.500 in to 2.000 in 2in 25 1UYA7 | 100 2RMG5 — — DuraWrap Harsh Environment, Heavy Duty, Retro Fit Installation, 
Flexo F6, Semirigid, Self Wrap, Henexpaniable, PET Hook-and-Loop, Nonexpandable, Nylon 
0.060 in to 0.130 in іп 25 2RLR8 | 100 2RMG7 | 4008 28М06 3.250 in to 3.500 in 3 іп 25 ft 2RLV3 
0.130 into 0.250in (іп 20 2RMG9 | 100 10ҮА8 | 200ít  2RMG8 Fireflex Extreme Temperature Resistant, Moisture Resistant, ‘Nonexpandable, Fiberglass 
0.250 іп to 0.380 in іп 15 2RLT1 | 100 2RLR9 | 150ít  2RMH1 0.130 in to 0.250 in Vain 60 іп 2RLY2 50 ft 2RLY1 
0.310 into0.500in “біп 10 2RLT3 | 75ft  1UYA9 | 150ft 28112 0.250 in to 0.380 in Sin 60 in 2RMN1 50 ft 2RLY3 
0.500 іп 10 0.750і іп | 96in 281141 50ft  1UYBi | 100ft  2RMH2 0.380 in to 0.500 in Yin 60 in 2RMN3 50 ft 2RMN2 
0.750 into 1.000 in — 1in 84in 2RLT5 | 50ft  1UYB2 | 100ft  2RMH3 0.500 in to 0.630 in ye in 60 in 2RMN5 50 ft 2RMNA 
1.2250 іп101.500іі 1%in | 48in 28116 | 25ft  1UYB3 | 75ít  2RMH4 0.630 in to 0.750 in Yin 60 in 2RLYA 50 ft 2RMNG 
1.750 іп 10 2000in 2іп 48in  2RMH6 | 250 28117 500  2RMH5 0.750 in to 0.880 in Zin 60 in 2RMN7 50 ft 2RLY5 
Insultherm 1200°F, Expandable, Fiberglass 0.880 in to 1.000 in 1in 60 in 2RLY7 50 fi 2RLY6 
0.180 into0.310in іп 2RLU1 | 25ft 28174 | 100ft  2RLT8 1.000 in to 1.250 in 1 in 60 in 2RMN8 50 ft 2RLY8 
0.380 іп to 0.630in іп 10 2RMH8 | 25!  2RMH7 1008  1UYB4 1.250 in to 1.500 in 13 in 60 in 2RMN9 50 ft 2RLY9 
0.500 іп to 0.750in “іп 10 2RMJ1 | 25ft  2RMH9 | 1008 1ШҮВ5 1.500 in to 1.750 in 134 in 60 in 2RMP1 25 ft 2RLZ1 
0.630 іп to 0.880 in біп 10 2RLU3 | 250  2RLU2 | 100ít  1UYB6 1.750 in to 2.000 in 2 in 60 in 2RLZ2 25 fi 2RMP2 
0.750 in to 1.130in іп 10 2RLU5 | 25ft 28144 | 1000 —1UYB7 2.000 in to 2.250 in 2 iin 60 in 2RLZ3 25 ft 2RMP3 
1.000 іп їо 1.630in 1 in 10 2RLU7 | 25ft  2RLUG | 1000 1UYB8 2.250 in to 2.500 in 2 Bin 60 in 2RMP5 25 ft 2RMP4 
1.500 into 1.750in 1 %in | 10 2RLU8 | 25ft 2RMJ3 | 500 28МЈ2 2.500 in to 2.750 in 2% in 60 in 2RLZ5 25 ft 28174 
Duraflex Cut Resistant, Economical, Flexible, Harsh Environment, Heavy Duty, 2.750 in to 3.000 in 3in 60 in 2RMP6 25 ft 2RLZ6 
Penetration Resistant, Rot Resistant, Snag Resistant, Nonexpandable, Nylon Flexo Clean-Cut, Expandable, PET 
0.500 іп to 0.710 in ‘sin | 10 2RMK4 | 50fít 2RMK5 | 100ít —2RLV7 0.120 in to 0.250 in Ys in 100 ft 2RLN7 500 2RLN8 
0.600into0.830in %sin | 10 2RMK6 | 50ít  2RMK7 | 100ít 2RLV8 0.150 in to 0.440 in Yi in 100 ft 1UXZ5 500 2RMF1 
0.850 іп їо 1.000in Тіп 10 2RMK8 | 500  2RLV9 1000  2RMK9 0.180 in to 0.630 in 36 in 50 ft 10Х76 500 28149 
1.000 іп 101.130і1 1 іп! 10 2RLWi | 500  2RMLi | 1008  2RLW2 0.250 in to 0.750 in Ys in 50 ft 1UXZ7 500 2RLP1 
1.130 into 1.250in  1%in | 10 2RLW3 | 50ft 2RLW4 | 1008  2RML2 0.630 in to 1.000 in Hin 50 ft 10Х78 250 2RLP2 
1350into1.590in 1%ein | 10 2RML3 | 50й  2RLW5 | 100ft  2RLW6 0.750 in to 1.190 in iin 50 ft 2RLP3 250 ft 2RLP4 
1.600 into 1.750in Тіп | 10 2RML4 | 500 2RLW7 | 100ft  2RML5 1.000 in to 1.500 in 1 Vain 50 ft 1UXZ9 250 2RMF2 
1.950 into 2.070in 2 ein | 10 2RLW8 | 500  2RML6 | 1008 28109 1.250 in to 2.000 in 1 іп 50 ft 2RLP5 250 2RLP6 
2.250 in to 2.380 in 2%іп 10 2RML7 508 2RLX1 100ft 2RML8 Gorilla Sleeve, Expandable, Ern 
2.650 іп to 2.860in 276in | 10 2RLX2 | 50ft  2RLX3 1000  2RLX4 0.380 in to 0.630 in Vo in 10 ft 2RMA4 100 2RPD2 
3.100 into 3.340in 3%in | 10 2RLX5 | 50ft  2RLX6 | 100ft  2RMLO 0.630 in to 1.000 in yin 10 ft 2RPD3 50 ft 2RMA5 
3.400 in to 3.660in 3 "еіп 10 2RLX7 | 50ft  2RLX8 | 100ft  2RLX9 0.750 in to 1.250 in Tin 10 ft 2RMAG 50 ft 2RPD4 
Hot Knives 1.000 in to 1.500 in Thin 108 2RPD5 50 fi 2RMTÍ 
Bench-Mount — — — — —  2ВМТ9 1.500 in to 2.000 in 134 in 60 in 2RPD6 25 ft 2RMA7 
Handheld — — — —  2RMC5 1.750 in to 2.250 in 2in 60 in 2RMA8 25 ft 2RPD7 
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Braided Sleeving for Wire 


and Cable Management 

= UL Recognized WELD WRAP 

For bundling, managing, and = Coated fiberglass 

protecting wires, cables, and = Withstands temps. to 1000°F 
hoses. Most are black (Flexo = Resists abrasion and punctures 
Flame-Retardant has white tracer). = FED 191/5093 

ThermaShield are silver and Protects hoses and wiring from 
FireFlex are red. Most types cut 
cleanly with a hot knife. Flexo F6 
Self-Wrap, DuraFlex, ThermaShield 
tubes and wrap, and Flexo Clean- 
Cut cut easily with scissors or knife. 
Insultherm cuts with scissors only. 


THERMASHIELD REFLECTIVE 

= Withstands temps. to 500°F 

= Resists gasoline, engine 
chemicals, cuts, and abrasion 

Aluminized heat shield is bonded 


DURAFLEX HARSH to tightly braided, insulating fiber- 
ENVIRONMENT glass. Wrap uses a high-temp. 
= Thick, tightly woven nylon adhesive. 
= Resists UV, chemicals 
22 2772 , DURAWRAP HARSH 
gasoline, salt, snags, cuts, ENVIRONMENT 


abrasion, and penetration a Tightly woven ballistic nylon 


molten welding splatter and sparks. 


ZZZ TECHFLEX 


Braided Sleeving Products 


» Resists UV, abrasion, gasoline, 

engine chemicals, and salt water 
= Deflects high-pressure hose ruptures 
Overlarge sleeving can be used over chain 
as a scuff preventive. 


FIREFLEX HIGH-TEMPERATURE 

= Silicone-jacketed fiberglass 

= Nonconductive 

= Stable to 500°F 

a Resists abrasion and punctures 
0.08"-thick sleeving bends to follow tight 
curves. For racing vehicles and similarly 
demanding industries. 


GORILLA SLEEVE 

» Flat-filament nylon 

= Resists UV, gasoline, engine 
chemicals, and salt water 


ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Cable Protection 
Corrugated Split-Loom Tubing 
Provides flexibility and chemical resistance to | | Нет 
solvents. Impact-resistant at low temperatures. т Fg Eck OL Pc 10 No. 
Designed for electrical, machinery, and build- VA in x VÀ in (Without Thread) 
ing harness wiring. For use in various industrial, Industrial алса апа асцан 19A641 
medical, and electrical applications. vin x Зе in (Without Thread) 
Industrial, Medical and Electrical 19D609 
POLYETHYLENE NYLON drm 4 vite 
Nom. Tubing Item Item Applications, Provide Flexibility 16Y245 
Size Length No. No. POLYETHYLENE NYLON 
Black Nom. Tubing Item Item 
»m 25 ft 16Y250 16Y261 Size Length No. No. 
Ы 100 ft 16Y245 16Y256 win 25 16Y253 16Y264 
Vis in 25ft 16Y251 — 100 ft 16Y248 16Y259 19A641 
100 ft 16Y246 16Y257 мп 25 16Y254 16Y265 
34 in 25ft 16Y252 16Y263 100 ft 16Y249 16Y260 
100 ft 16Y247 16Y258 Tin 50 16Y255 16Y266 


* 1%" size are 50 ft. 


25D318 


Corrugated Tubing and Fittings lO 


Connect or disconnect these quick-release fittings with no tools required. Designed for use 
in any electrical installations that require a watertight seal and quick connection. UL Listed 
and CSA Certified. 


Уд іп Y in 35 in 1% іп % іп 1 іп 1^in | 1%іп 2in 
Description Item Мо. Item No. | Item No. | Item Мо. Item No. | Item No. | Item No. | Item Мо. Item No. 
Nylon Fittings 25D326 
90° Elbow 25D318 | 25D319 | 25D320 | 25D321 | 25D322 | 25D323 | 25D324 — 25D325 
Locknut, Qty. 10; (5 on 1%”) 250342 250344 - — 25D345 | 25D346 | 25D347 | 25D348 | 25D349 
Straight Connector 250310 250311 250312 250313 250314 250315 250316 - 250317 
Support, Qty. 10 25D326 | 25D327 | 25D328 | 25D329 | 25D330 | 25D331 | 25D332 — 25D333 
Support Top, Qty. 10 25D335 — 25D336 | 25D337 250338 | 25D339 250340 — 25D341 
Polyamide 6 Tubing, Unslit 
10 ft 250285 | 250288 250291 250294 250297 | 25D301 | 250304 — 25D307 
25 ft 250286 250280 250292 | 25D295 250298 250302 250305 — 25D308 
45 ft 250287 | 250290 | 25D293 | 25D296 | 25D299 | 25D303 250306 — 25D309 


Nom. Tubing POLYETHYLENE, NYLON 


Size Length Item No. Item No. 
|| Drossbach Tubing 
Yain 3,2008 25255 250266 
` - Жіп 100 - 250274 
y6in 1,2000 250256 250267 
Corrugated Split-Loom Tubing “т 1 ПЫ [251267 
i i izati i win 11008 25257 250268 
Provides protection and organization to wires, cables, ein 100 Ре 250276 
and hoses. Corrugated for flexibility and easy installation. —% 800 25D258 250269 
Abrasion-, fluid-, and weather-resistant. Yin 100 — 250277 
кк Yin 550 250259 250270 
Шеш еп iin 50 = 250278 
pecial Fealures 0. F 
Split Lom peti one "-—— 201] me 
oom Tool for % in to /л in Conduit = 
Loom Tool for % in to % in Conduit 250280 iin — 300 250260 250271 
Loom Tool for % in to 76 in Conduit 25D281 2in 100 250263 = 
Loom Tool for Tin to 114 in Conduit 25D282 2%in 500 25D264 = 
Loom Tool for 1% in to 2 in Conduit 25D283 3%in 300 25D265 — 
Spiral Wrap Pan-Wrap" 
1LEZ3 1LEY8 
Wire Protection Wrap 
: А Spiral Wrap Spiral Wrap Mfr. Item H 
iie e о o н е si 2. Length = Dia. Range Model Мо. Braided Expandable 
= Natural color exibility and abrasion protec- — Spiral Wrap, Polyethylene SI = 
Ane ер toni inan Йіп 100ft  0.1875into2in T25F-C  1LEZ3 eevin 
= Temp. ange: 40 to 12°F ton inary ардон -Ep —ipk E m.m Ns 
Allows breakouts of single/ esign facilitates cable огеак- ? in Қ in to 4 in a = black color 
- : ; Жіп 100ft  0.6250into5in  T75F-C 11Е76 
multiple wires. Great for outs. UL Recognized. аиша! i attin TFC ПЕЙ |" 100-ft. lengths 
i i i € ‘an-Wrap™, Poly: lene i i i i 
harnessing multiple cables into pan Wrap™ PARE EB ris OSS m-PWSOE-TIO ALEVE Provides continuous abrasion protection for 
а single manageable bundle. ^ Installation Tools in 1001 0550 into 0B 0 іп PW7SF-C20 LEV wires, cables, hoses, and tubing. Highly flex- 
Each roll includes installation in t 0.810 in to 1.130 in = ible open weave will not trap heat or humidity, 
tool UR ae d a = Black color o Iain — 508 1130intot630in PWISOFL 1LEZ2 "i "s : iare quits infr "à 
ool. ecognized. » Temp. range: -40° to 122°F Mir, iiem and allows irregular shapes. Lightweight an 
PAN-WRAP™ 180° opening allows easy Pan-Wrap" Installation Tak Model No. durable protection. UL Recognized. 
= Black color loading of max. bundle diam- МІ. Ho. rer Tee AE ТЕЗ Maria of Inside Міг. Item 
i r. No. - onstruc. Dia. Model No. 
= Temp. range: -40° to 1222: eters to considerably speed Mfr. No. PW100F-C20 PWTi00  1LEY6 PET Yin SE50P-CRO 1LLJ6 
Pan-Wrap™ installation. Mfr. No. PW150F-L20 PWT150 1LEY7 PET Yin SESOPFR-CRO 1LLJ7 
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ELECTRICAL 
Cable Ties 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


POWER 


Cable Tie Assortment Kits Ty-Rap 
= Nylon 6/6 material 


Kits include multiple sizes, colors, and quantities, so they can be used for a variety of wire and cable management and identification needs. 


ardner 
ender 


No. of Outdoor Item 
Pieces Locking Style Use Includes Brand No. 
Assorted соо (10) 7.3 in Black, (10) 7.3 in Blue, (10) 7.3 in B (10) 7.3 in Gray, (10) 7.3 in 6 (10) 
tainless in Blac in Blue, in Brown, in Gray, in Green, T 
100 Steel Barb № 73in Orange, (10) 7.3 in Purple (10)721п Red, (10) EIE White, (10) 7.3 in Yellow TyRap — 80EK71 
А in Blue. in Fluorescent Green, in Fluorescent 
100 Plastic Pawl No Orange, (20) 8.0 in Fluorescent Pink, (20) 8.0 in Yellow Ty- Rap 3KLL2 
500 Plastic Pawl No (100) 3.9 in Yellow, (100) 7.9 in Blue, (100) 7.9 in Green, (100) 7.9 in Orange, (100) 3.9 in Red Power First — 40J770 
А (100) 4.0 іп Natural, (100) 6.0 in Natural, (100) 8.0 in Natural, (25) 4.0 in Black, (25) 4.0 in Green, (25) 
500 Plastic Pawl — Yes 4.0 in Red, (25) 4.0 in Yellow, (25) 8.0 in Black, (25) 8.0 in Green, (25) 8.0 in Red, (25) 8.0 in Yellow GB SDHY96 
500 Plastic Pawl No (100) 4.0 in Pink, (100) 4.0 in Yellow, (100) 7.0 in Blue, (100) 7.0 in Green, (100) 7.0 in Orange Ty-Rap 9AUK1 
А (100) 4.0 in Natural, (300) 8.0 іп Natural, (50) 11.0 in Natural, (50) 4.0 in 
650 Plastic Pawl — Yes Black, (50) 4.0 in Green, (50) 4.0 in Red, (50) 4.0 in Yellow GB 50HY97 
Black 
200 Plastic Pawl Yes (100) 4.0 in Black, (100) 8.0 in Black GB 50HY99 
E : Plastic Pawl Үеѕ (300) 3.9 in Black, (300) 7.9 in Black, (50) 11.8 in Black Power First — 40J772 
айга! 
404770 650 Plastic Pawl № (800) 3.9 in Natural, (300) 7.9 in Natural, (50) 11.8 in Natural Power First 40J771 


POWER 


Panou: 4, Ty-Rap’ 5з BRADY. 
All Purpose Nylon Cable Ties 


All purpose cable ties bundle and secure wire and cable in general applications where specialized cable ties 
are not required, such as facility maintenance, housekeeping, and janitorial. Fine adjustment cable ties have 


36J150 
a stainless steel barb that can be locked at any point along the strap to adjust to the exact size of a bundle 
Nominal Black Natural Nominal Black Natural 
Max. Max. 
Nom. Bundle Outdoor Item Pkg. Outdoor tem Pkg. Нот: Bundle Outdoor Нет Pkg. Outdoor Item Pkg. 
L Dia. Ww Brand Use No. Qty. Use No. Qty. Dia. w Brand Use No. Qty. Use No. Qty. 
All Purpose Nylon Cable Ties 175 Ib, Standard, Nylon 6/6 
18 Ib, Miniature, Nylon 6/6 36 in 11 in 0.35in — Power First Yes 36/178 50 — — — 
4%in (іп 0.12 in Panduii Yes — 1LEW3 100 No  1LEW2 100 Fine Adjustment Cable Ties 
4 in 4in 0.1 in Pandui Yes 21Ғ263 100 Мо 21Ғ262 100 18 Ib, Miniature, Nylon 6/6 
4 in 4in 0.1 in Pandui Yes 21F265 1000 No 21F264 1000 4 in 4in 0.09 in y-Rap Yes 1XFP2 1000 No 1XFP1 1000 
4 in 4in 0.1 in Power Firs Yes 36/128 100 No 36127 100 4 in 4in 0.09 in y-Rap Yes 3К094 100 No 3KG93 100 
4 in 4in 0.1 in Power Firs Yes 36/130 1000 No 364129 1000 4in 4in 0.09 in Pandui Yes 20ММ3 100 No 2CMV2 100 
6 іп 1%in 0.1 in Power Firs Yes 36/132 100 No 364131 100 4in 4in 0.09 in Pandui Yes | 2CMV5 1000 No 2CMV4 1000 
8 in 2in 0.1 in Pandui Yes 21Ғ271 100 Мо 21Ғ270 100 6 іп 1%in 0.09 in Pandui Yes 20ММ7 100 No 2CMV6 100 
8 in 2in 0.1 in Pandui Yes 21Ғ273 1000 No 21F272 1000 6%in 1%in 0.09 in Pandui Yes 2CMV9 1000 No 2CMV8 1000 
8 in 5 in 0.1 in Power Firs Yes 36/134 100 No 364133 100 7 in 1 іп 0.1 in у-Вар Yes  35РС22 1000 No 35Р023 1000 
8 in 0.1 in Power Firs Yes 36/136 1000 No 364135 1000 8 in 2in 0.1 in y-Rap Yes 1XFN7 1000 No 1XFN6 1000 
40 Ib, mie тав , Nylon 6/6 8in 2in 0.09 in Pandui Yes | 2CMW2 100 No 2CMW1 100 
6 in 1 іп 0. 14 in Pandui No 21Ғ258 100 No 21F257 100 8 in 2in 0.09 in Pandui Yes 20ММ4 1000 No 2CMW3 1000 
бі 1Y»in (014іп Pandui No 21F260 1000 No  21F259 1000 8in 2in 0.09 in Ty-Rap Yes 3К090 100 Мо  3K689 100 
біп 1 Yin 0.14in — Power Firs! Yes 36/138 100 No 364137 100 14in 4in 0.1 in Ty-Rap No 1XFN9 1000 No 1XFN8 1000 
бі 1¥%in 0.14їп Ромег Firs’ — — — No 36J139 1000 14in 4in 0.09 in -Rap Yes 3К092 100 No 3KG91 100 
6 іп 1%in 0.17 іп Рапаш Yes | 1LEWS 100 No 1LEW4 100 14 біп 4in 0.09 in Pandui Yes | 2CMW6 100 No  2CMW5 100 
8 in 2 in 0.14 in Рапаий Yes 21Ғ267 100 Мо 21Ғ266 100 147% іп 4іп 0.09 іп Рапаш Yes 20ММ/8 1000 Мо 2CMW7 1000 
біп 2in 0.14 in Pandui Yes | 21F269 1000 No 21F268 1000 30 Ib, Miniature, Nylon 6/6 
in 2%in 0.14іп Ромег Firs’ Yes 36J142 100 No 36/141 100 Svein Tin 0.141 Ty-Rap Yes ТХЕРВ 1000 No X 1XFP7 1000 
10іп 2%in 0.14in — Power Firs! Yes 36/144 1000 No 36J143 1000 5 іп 1%in 0.14 іп Ty-Rap Yes 3KH01 100 No 3KG99 100 
itin 3in 0.14 in Power Firs’ Yes 36/146 100 Мо 361747 500 80 Zin 0.14 in -Rap Yes — 1XFP4 1000 No 1XFP3 1000 
1iin 3 in 0.14in — Power Firs! Yes 36/148 500 — — — 8 іп 2in 0.14 in Tv-Rap Yes 3KG96 100 No 3KG95 100 
їйїп 3in 0.14 іп Рапаші Мо 21Ғ279 100 Мо 21Ғ278 100 iiin 3in 0.14 іп -Rap Yes X 1XFR5 1000 No — 1XFR4 1000 
11 біп 3in 0.14 іп Рапаш Yes 21Ғ281 1000 No 21F280 1000 11 біп 3in 0.14 іп y-Rap Yes 3KH07 100 No 3KH06 100 
її їп Зіп 0.14in — Power Firs! — — — No 36J145 100 14w»in 4іп 0.14 in y-Rap Yes 1XFP6 1000 No 1ХЕР5 1000 
14%in Аіп 0.14 in Pandui Yes 21Ғ0287 100 No 21F286 100 14%in Аіп 0.14 in y-Rap Yes 3KG98 100 No 3KG97 100 
14 іп 4in 0.14 in Pandui Yes 21Е289 1000 No 21F288 1000 40 Ib, Intermediate, Nylon 6/6 
50 Ib, Standard, Nylon 6/6 6%in 1%in 0414іп Pandui Yes | 2CMX1 100 No | 2CMW9 100 
тіп 1%in 0.19 in Pandui No 21Ғ277 1000 No 21F274 100 6%іп 1%їп 0.14 in Pandui Yes | 2CMX3 1000 No 2CMX2 1000 
7%in 1%⁄in 0.19 in Pandui! Yes 21Ғ275 100 No 21Ғ276 1000 8in 2in 0.14 in Pandui Yes 20МХ5 100 No 2CMX4 100 
8 in 2in 0.19in — Power Firs! Yes 36/150 100 No 364149 100 8 in 2in 0.14 in Pandui Yes _ 2CMX7 1000 No 2CMX6 1000 
8 in 2in 0.19in Power Firs! Yes 36/152 1000 No 36J151 1000 11 біп 3in 0.14 іп Pandui Yes | 2CMX9 100 No 2CMX8 100 
8 ^ in 2in 0.22 in Pandui Yes | 1LEW7 100 No 1LEW6 100 її їп 3in 0.14 in Pandui Yes 20МҮ2 1000 No 2CMY1 1000 
1i^in Зіп 0.19 in Pandui No 21Ғ283 100 No 21F282 100 14%in  4in 0.14 in Pandui Yes 20МҮ4 100 No 2СМҮЗ 100 
1i^in Зіп 0.19 in Pandui Yes — 21F285 1000 No 21F284 1000 14%in Аіп 0.14 in Pandui Yes 20МҮ6 1000 No 2CMY5 1000 
12in 3Jin 0.19in — Power Firs! Yes _ 36J154 100 No 36/153 100 50 Ib, Standard, Nylon 6/6 
{2in 3 %in 0.19 in — Power Firs! Yes 36/156 500 No 36/155 500 7 іп 1%in 0.18 іп y-Rap Yes 3КН05 100 No 3KH04 100 
14 “іп Діп 0.19 in Pandui Yes 21Ғ292 1000 No 21F290 100 7%in 1%in 0.18 in y-Rap Yes 1ХЕВЗ 1000 No 1XFR2 1000 
14 “іп Аіп 0.19 іп Рапаш -- — — No 21F291 1000 8 in 2in 0.18 in Рапаш Yes 20МҮ8 100 No 2CMY7 100 
15 in 4in 0.19 in — Power Firs Yes 36J158 100 No 363157 100 8 in 2 in 0.18 in Pandui Yes 20М71 1000 No 2CMY9 1000 
15 in 4in 0.19 in — Power Firs! Yes 36/160 500 No 36/159 500 11 біп 3in 0.19 in y-Rap — — — No 3KH02 100 
75 Ib, Standard, Nylon 6/6 12in 3Yin 0Л18іп Pandui Yes | 2CMZ3 100 No 20М72 100 
12 “іп 3 іп 0.22 іп Рапаш Yes | 1LEW9 100 No 1LEW8 100 12in 3in 0.18 in Pandui Yes | 2CMZ5 1000 No 2CMZ4 1000 
15 “іп 4%in  022in Panduil Yes — 1LEX4 50 No XdLEX3 50 12in 3Yin  0Q0.8in Ty-Rap Yes — 1XFR1 1000 No 35РС24 1000 
120 Ib, Heavy Duty, Nylon 6/6 14 “іп 4in 0.18 іп y-Rap Yes 1XFT4 1000 No 1ХЕТЗ 1000 
8 in 2in in Power Firs Yes 36J162 100 No 36J161 100 15 “іп 4%in 2. 18 in Pandui Yes | 2CMZ7 100 No 20М76 100 
121 30іп 0.3in Power Firs Yes — 36164 100 No 36/163 100 15 іп 4Y%in 0418іп Pandui Yes | 2CMZ9 1000 No 20М78 1000 
14 “іп  4in 0.3in Power Firs — — — No 36065 100 120 Ib, Heavy Duty, Nylon 6/6 
14 біп 4in 0.48 іп Рапаш Мо 148150 250 -- — — 8 in 2in 0.27 in y-Rap Yes  1ХЕВ7 500 No 1XFR6 500 
15 in 4in 0.3in X Power Firs Yes 36/166 100 — — — 8%in Zin 0.27 in Pandui Yes 2CNA2 50 No 2CNA1 50 
15 “іп 4 іп 0.33 іп Рапаш Yes 1LEX2 25 No 1LEX1 25 s Yin 2in 0.27 in Pandui Yes 2CNA4 250 No 2CNA3 250 
18іп 4/1п 0.3in Power Firs Yes 36168 50 Мо 36167 50 81i Zin 0.27 in Ty-Rap Yes 3KHO9 50 No 3КН08 50 
21 %іп біп 0.31in Power Firs! — — — No 360/169 50 13 біп Діп 0.27 іп y-Rap Yes 1XFT2 500 No 1XFT1 500 
22 in 6in 0.3 in Pandui Yes | 21F2904 50 No 21F293 50 13 “іп 4in 0.27 in y-Rap Yes 3KH13 50 No 3KH12 50 
2410іп Тіп 0.3 in Pandui Yes 21F296 50 No 21F295 50 15in 4in 0.27 in Pandui No 2CNA6 50 No 2CNA5 50 
27 %in біп 0.3 іп Power Firs Yes | 36J174 50 No 364173 50 15 in 4in 0.27 in Pandui Yes 2CNA8 250 No 2CNA7 250 
30 “іп 9in 0.3 in Pandui Yes  21Е301 50 No 21Ғ29 50 18 in 5in 0.27 in y-Rap Yes 1XFR9 500 No 1XFR8 500 
31 in 8in 0.3 in Pandui Yes | 21F298 50 No 21F297 50 18 in 5in 0.27 in y-Rap — — — No 3KH10 50 
35in 10%in 0.3іп Panduii = = = No X 21F261 50 18%in біп 0.27 in Pandui Yes 20М01 50 Мо 2CNA9 50 
175 Ib, Extra Heavy Duty, Nylon 6/6 21%in біп 0.27 in Pandui Yes 20М03 50 — — — 
igin 5%in  038in Panduil Yes — 1LEX6 25 No 1LEX5 25 24%in Тіп 0.27 in Pandui Yes 20М065 50 Мо 2CNCA 50 
23 %in Тіп 0.35in Power Firs! = — -- Мо 36171 50 24 “іп Тіп 0.26 іп y-Rap Yes 35Р025 50 Мо  35PC26 50 
24 іп Тіп 0.35in — Power Firs! Yes 36172 50 - - - 27 біп біп 0.27 іп Рапаш Yes 20М07 50 Мо 2CNC6 50 
36 іп 1t in 0.35in Power Firs! = = = No 36J177 50 30 “іп 9іп 0.27 іп y-Rap Yes 1XFT6 500 No 1XFT5 500 
48in 14%in 0.35іп  PowerFirs Yes 364180 50 No 36778 50 30%in Yin 0.27 in y-Rap -- — — No 3КН6 50 
31 in 9 in 0.27 in Pandui Yes 2CNC9 50 No 2CNC8 50 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Cable Ties 
POWER 

N А = Bacteria- Beaded 

ly-Fast SB Gardner BPaunDuir Ty-Hap ThomaséBetts E A Resistant Releasable 
Bender З A Member of the ABB Group s 
Cable Ties Cable Ties 
Standard Cable Ties ‚_ 414X88 50HZ31 
Standard cable ties are typically used to quickly bundle wire and cable but can be used for a variety ^ 
of purposes. Also known as zip ties, standard cable ties are typically made of nylon. N 
Nominal Nominal 
Nom. Max. Outdoor Мет Pkg. Nom. Max. Outdoor Item 
L Bundle Dia. W Use Color Brand No. Qty. L Bundle Dia. W Use Color Brand No. ‘ay. 

Bacteria-Resistant Cable Ties Plenum Cable Ties 
18 Ib, Miniature Nylon 6/6 18 Ib, Miniature, Fluoropolymer 

4% in ^ in Өліп No Natural Ty-Fast — 414X88 100 4in Tin 0.18in Yes Maroon Panduit ^ 62PJ37 100 

50! Іһ, Standard: Nylon 6/6 501 Ib, "Standard, Halar Fluoropolymer 
7 %in {tein 019m Мо Natural Ty-Fast — 414X89 100 7 Yin iivin 0.2011 Yes Maroon Panduit 62РК45 100 
14 іп 4 in 0.19in Мо Natural Ty-Fast — 414X90 100  Push-Release Cable Ties 
120 Ib, Heavy Duty, Nylon 6/6 18 Ib, Miniature, Thermoplastic Polyurethane Cable Ties with 

15 in 4in 0.3in № Natural Ty-Fast 414Х91 50 8 in 2%ein 0.5in Yes Blac! Panduit ^ 2CNH8 100 Built-In Tail Clipper 
Beaded Releasable Cable Ties 50 Ib, Standard, Nylon 6/6 388D53 
70 16, Standard, Nylon 6/6 8in 1%in 03іп Мо Natural Power First 36J196 100 

8in bin 0.43 іп Yes Black GB 50HZ31 15 8in їйї  O3in Мо Blac PowerFirst 36J197 100 

8 in 2in — Yes Black GB 50HZ90 40 8 in Tin 0.3 in No Natural Power First 36J198 500 Chemical & 

12 in 3%in 0.43іп Yes Black GB 50Н702 15 8in 1%in 0.3 in Мо Blac! PowerFirst 360199 500 Radiation 

12 in 3%in 043їп Yes Yellow GB 50HZ04 15 12 in 3Yisin 0.3іп Мо Natural Power First 36J201 100 = 

12 in 3%in  0.43in Yes Black GB 50HZ41 40 12 in 3Asin 0.3in Мо Blac PowerFirst 36J202 100 Resistant 
140 Ib, Heavy Duty, Nylon 6/6 12 in 3%cin  03in Мо Natural Power First 36J203 500 Cable Ties 

24 in 7in 0.58 in Yes Black GB 50HZ08 5 12in 3%ein 0.3 іп № Blac! Power First 36J204 500 2CND8 
Cable Ties with Built-In Tail Clipper Screw Mount Cable Ties 
50 Ib, Standard, Nylon 6/6 18 Ib, Miniature, Nylon 6/6 

8 in 2in 0.17in Yes Black GB 388D53 50 4in 5% in 0.09in Yes Blac y-Rap 1XFT8 1000 

8 in 2in 0.17in Yes Black GB 388070 20 4in іп 0.09іп Yes Blac y-Rap 3KH19 100 

8 in 2in 0.17in Yes Natural GB 388D75 50 4 in Yin 0.09 in Мо Natural y-Rap 1XFT7 1000 High- 

11 in 3in 0.17in Yes Black GB 388D67 20 4in іп 0.09in Мо Natural y-Rap 3KH18 100 Temperature 

11їп 3in 0.17in Yes Natural GB 388D68 20 4% in % in 0.1in Ко Natural Panduit —377A15 1000 Cable Ti 

itin 3in  0.17in Yes Natural GB 388D73 50 4 Yo in Ain Otin No Natural Panduit  62PH08 100 anne Mes 

Tiin 2in  0.17in Yes Black GB 388D76 50 401Һ, Intermediate, Nylon 6/6 2CND7 

14 in 4in 0.17in Yes Black GB 388D65 50 6 in i%in  0.15in Yes Blac Ту Тар 1XFV1 1000 

14 іп 4in 0.17 іп Yes Natural GB 388D69 50 біп T¥in  0.4in Yes Blac -Rap 3KH21 100 

14in 4 in 0.17in Yes Natural GB 388D71 20 6 in 1%in 0.14in Мо Natural Ту Rap 1XFT9 1000 " 

14 іп 4in 0.17in Yes Black GB 388D72 20 6in їйїп 0414іп Мо Natural -Rap 3KH20 100 Horizontal Flag 
Chemical- & Radiation-Resistant Cable Ties 7in {ain  0.14in Yes Blac Power First 363189 100 Identificati 
18 Ib, Miniature, Tefzel Тіп lin 0.14in Мо Natural  PowerFirst 36J188 100 enti ication 

4 in Tin 0.09in Yes Aqua Panduit 20408 100 5016, Standard, Nylon 6/6 Cable Ties 

4in Tin 0.09in Yes Aqua Pandui 376Y26 1000 8in Tain  0.[9in Yes Blaci Ty-Rap IXFV3 1000 3KH27 
30 Ib, Miniature, Tefzel 8in 1%in  0.19in Yes Blac Ty Rap 3KH23 100 

Bin Zin 0.13in Yes Aqua Pandui 2CND9 100 8in їйїп  0.9in Мо Natural -Rap TXFV2 1000 

8 in 2 in 0.04in Yes Aqua Pandui 376W83 1000 8 in їйїп 0419іі Мо Natural у-Вај 3KH22 100 
50 Ib, Standard, Tefzel 8in Tsin 0.19in Мо Natural Power First 36J190 100 

7 in 2in 0.19in Yes Aqua Pandui' 2CNE1 100 8in 1%ein 0O0.19in No Natural Power First 36J194 1000 Metal 

Tin Tsin 0.19in Yes Aqua Pandui 376U45 1000 8in 2in 0.19in Yes Blac Panduit 62PH15 100 etal: 

11 V^ in 3in 0.19in Yes Aqua Pandui: 2CNE2 100 8in 2in 0.19in Yes Blac Panduit | 62РН20 100 Detectable 

15in 4in 0.19 in — Yes Aqua Pandui 2CNE3 100 8 in 2in 0.19in Yes Natural Panduit 62РН14 100 2FDD8 

120 Ih, Heavy Duty, Fluoropolymer ETFE 8 in 2in 0.19in Yes Natural Panduit 62РН16 1000 
13 % іп 3 ^in 0.3in Yes Aqua Ty-Rap — 35PC21 50 8 ^ in 2in 0.18in Yes Blac Panduit 2CND2 100 
120 Ip, Heavy Duty, тепе si Y д — INE 58 8 in 2 in 0.18in Мо Natural Panduit 2CND1 100 
in in .3 in es qua andui А F 1 omas 

15in 4in 03п Yes Аша Panduit 2CNE5 50 15 In 4in — 019in № Маша раны 4INH96 100 
Heat-Stabilized Cable Ties 16 in 4in 0.18in Yes Blac Panduit | 20М04 100 
50 Ib, Standard, Nylon 6/6 16 in 4in 0.18in № Natural Panduit _ 2CND3 100 

7 in 1 іп 0.19in Yes Black Ty-Rap 1PLA7 100 1201Һһ, Heavy Duty, Nylon 
120 Ib, Heavy Duty, Nylon 6/6 14in 3%in  O3in Yes Blac UE Rap TXFV5 500 

13 ^in зїї 0.27іп Yes Black Ty-Rap 1PLA8 50 14 in 3 Yin _03їп Yes Blac! Us Rap 3KH25 50 
High-Temperature Cable Ties 14 in зїп 0.3іп Мо Natural Rap TXFV4 500 Plenum 
18 Ib, Miniature, PEEK 14 in 3 Фіп 0.3 in No Natural Тү -Ral 3KH24 50 62PJ37 

4 in Tin 0.18in Үеѕ Brown Panduit _ 3761/70 100 15 in 4in 0.3іп No Blac Power irst 36J193 100 
150 Ib, Heavy Duty, PEEK 15 іп 4in 0.3in № Natural Power First 36J192 100 

тіп 2in 0.19in — Yes Brown Panduit — 2CND7 100 15 іп 4in 0.27in Yes Blac Panduit — 2CND6 50 
Horizontal Flag Identification Cable Ties 15 % in 4in 0.27in No Natural Panduit 2CND5 50 
50 Ib, Standard, Nylon 6/6 Vertical Flag Identification Cable Ties 

7 in Тіп 019m No Маша: Ty-Rap 1ХҒУ7 1000 1810, Miniature, Nylon Push-Release 

7 іп їйїп 019і Ко Natural y-Rap 3KH27 100 Dolphin 2CNH8 

7 Vin їйїп 017їп No Natural Ty-Rap 3KLK9 100 4in 34 in 01in No Natural Components 14X859 100 

14 V in 4in 0.19in No Natural y-Rap TXFV8 1000 Corp 
14 V^ іп 4in 0.19in No Natural Ty-Rap 3KH28 100 18 Ib, Miniature, Nylon 6/6 
Metal-Detectable Cable Ties 4in іп 0.09in Мо Natural Y Rap 1XFV9 500 
18 Ib, Miniature, Nylon 6/6 4in ys in 0.09in No Natural Rap X 1XFWi 500 
3 71 Ш 5i in 0.09in No Blue Ty-Rap 2FDD5 100 4in Ysin  0.09in No Natural Y Rap 3KH29 100 Screw Mount 
Tin 0.1in Мо LightBlue Panduit 9РАМ8 100 4in Yin  0.09in Мо Natura Rap 3KH30 100 
40 th ‘Intermediate, Nylon 6/6 415 in iin 01їп No Natura Panduit 62PH44 1000 1XFT8 

8in 2in 0.13in Мо LightBlue Panduit 86/00 100 4in 3i in 0.09in Мо Natural Panduit (62РН51 1000 
50 Ib, Standard, Nylon 6/6 8in 2in 0.1in Мо Natural Panduit _ 62PH57 1000 23 

7 in 194in  0.18in Мо Blue Ty-Rap 2FDD6 100 Wing Push Mount Cable Ties Ү 

7 Vo in 2in 0.19in Мо  LightBlue Panduit 8TVX2 100 4010, Intermediate, Nylon 6/6 

11 іп Зіп 019і Мо LightBlue Panduit 806/Х0 100 біп iin 045іп No Natural Panduit ^ 62PL82 500 
14in 4 in 0.18in No Blue Ty-Ra| 2FDD7 100  50lb,Standard, Nylon 6/6 Y 
14 ^in 4 in 0.19in Мо LightBlue Panduit ^ 8GVX1 100 8in Tain  0.f8in No Natural Ty-Rap TXFV6 1000 Vertical Fla 
120 Ib, Heavy Duty, Nylon 6/6 8 in 1%іп 0.18in № Natural Ty-Rap 3KH26 100 ра 9 
14 іп 3 іп 0.27m No Blue Ty-Rap  2FDD8 50 Identification 
Nominal Blue Green Orange Red Yellow 1XFV9 
Nom. Max. Outdoor Item Pkg. Outdoor Мет Pkg. Outdoor Item Pkg. Outdoor Item Pkg. Outdoor Item Pkg. 


L Bundle Dia. W Brand Use No. Qty. | Use No. Qty. | Use No. Qty. | Use No. Qty. | Use No. Qty. 
Colored and Striped Cable Ties 


18 Ib, Miniature, Nylon 6/6 > 
4 in Zein 0.18іп ^ Pandui — — — — — --| No 148148 100] — = — = = — Wing Push 
4in ГАШ 01їп Power First | Yes 360209 100] Yes  36J208 100 Yes  36J207 100 Yes | 36J206 100 | Yes  36J205 100 Mount T 

40 Ib, Intermediate, Nylon 6/6 
біп 1%іп  0.14in PowerFirst | Yes 36/214 100] Yes  36J213 100| Yes  36J212 100 Yes 360211 100 | Yes  36J210 100 1XFV6 


gin 11%6іп 0.14in Power First| Yes — 36J224 100| Yes  36J223 100| Yes  36J222 100 | Yes  36J221 100| Yes  36J220 100 
50 Ib, Standard, Nylon 6/6 
тут —1'9sin 032i Рапаш — — — — — . — | No 148149 100 — = — = = — 
8in 11%6іп 019іп PowerFirst | Yes 3602179 100| Yes  36J218 100| No  36J217 100 Yes 363216 100 | Yes  36J215 100 
12 in 3 йіп 0419іп PowerFirst| Yes 360229 100 | Yes 360228 100 Yes  36J227 100 | Yes  36J226 100 | Yes  36J225 100 


14 № in 4 in 0.19 in PowerFirst | Yes 36/234 100 Yes  36J233 100 Yes  36J232 100 Yes | 36J231 100 | Yes  36J230 100 Colored and 
14% in 4in 0.34in Рапаш — — — — — — No  148L51 100 — — — — — = Striped 
120 Ih, Heavy Duty, Nylon 6/6 тірес 

4Yiin 4 in 0.48in Pandui — — = = — [№ 197671 250 — = — = = == Cable Ties 
175 Ih, Extra Heavy Duty, Nylon 6/6 36Ј205 
43 % in 13 in 0.56in — Panduii = = = = = — No 148147 100 -- — — — — — 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 411 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. == 
Cable Ties Details on page A1. 


Ty-Hap Pannu „соны 
Metal Cable Ties 


Metal cable ties are used for tying, lashing, and identifying materials in harsh envi- 
ronments like boiler rooms, chemical plants, refineries, and paper mills. They have 


өпті 


316 Stainless Steel 


3KH33 н : ft А ; 
excellent corrosion resistance and durability and can withstand high temperatures. 
Nominal Nominal 
Nom. Max. Item Pkg. Nom. Max. Item Pkg. 
L Bundle Dia. W Locking Style Color Brand No. Qty. L Bundle Dia. W Locking Style Color Brand No. Qty. 
304 Stainless Steel Cable Ties 12in 4in 0.28 in SS Barb Silver Ty-Rap 3KH31 100 
100 Ib, Standard, 304 Stainless Steel 12 іп З іп 0.47 іп SS Barb Silver Ty-Rap 3KH33 100 
6 ^in Tin 0.18 in SS Barb Silver Ty-Rap 6JE35 10 А А 4 ; Dolphin 
10i  2in 0.1811 SS Barb Siver  Ty-Rap  Б/Ё386 10 Jur ems 031 Ballack Silver Components Corp 14Х913 10 
16 in 4in 0.18 in SS Barb Silver Ty-Rap 6JE38 10 24in  7Y»in  0.29in SS Barb Silver Ty-Rap 6JE48 10 
180 Ib, Extra Heavy Duty, 304 Stainless Steel 24 in 7 іп 0.47 іп 55 Barb Silver Ty-Rap 6JE49 10 
12 ^in 2in 0.18 in Ball Lock Silver Pandui 2CMT4 100 24 in 7%in 0.28 in SS Barb Silver Ty-Rap 3KH35 100 
12%in  2in 0.18 in Ball Lock Silver Pandui 2CMU3 100 24in Т7Уі 0.47 in ... 9$ Barb Silver Ty-Rap 3KH36 100 
18%in  4in 0.18 in Retained Tension Silver Pandui 2CMT5 100 450 Ib, Extra Heavy Duty, 316 Stainless Steel 
18 “іп  4in 0.18 in Retained Tension Silver Pandui 2cmu4 100 8i 2i 047i Ball Lock Si Dolphin 14X917 10 
200 Ih, Extra Heavy Duty, 304 Stainless Steel i Wo M o шыш Components Corp 
А ; i Retained Tension, i А і i i ; olphin 
Біп iin 0.18 in Radial Seal Silver Pandui 2CMP8 100 8 in 2 ІП 0.47 n Ball Lock 5 ver Components Corp 14x916 50 
8 in 2in 0.49in Ball Lock Silver y-Rap 35PC06 50 8 in 2in 0.31 in Ball Lock Silver Panduit 2СМТ1 50 
8 in 2in 0418іп Ball Lock Silver Pandui 2CMP9 100 8in 2п 0.31 in Ball Lock Silver Ty-Rap 35PC13 50 
10in 2in  025in SS Barb Silver y-Rap 6JE37 10 14%in  4in X 0.31in Ball Lock Silver Panduit 2CMT2 50 
14%in  4in 019іп Ball Lock Silver y-Rap 35PC08 50 14%in  4in 0.37 in Ball Lock Silver Ту-ар 35РС15 50 
14 іп  4in 018їп ГІСІ 150 Silver Pandui 2СМВ1 100 20п бі 047 Ball Lock Silver Components Corp 14X923 10 
16 in 4in 0.25 in SS Barb Silver y-Rap 6JE39 10 20 in 6 in 0.47 in Ball Lock Silver Dolphin 14X922 50 
20%in  6in  Q0.19in Ball Lock Silver yRap З5РСІ0 50 й А - ~ Components Corp 
- Е - Retained Tension қ 20 1^ in 6in 0.31 in Ball Lock Silver Panduit 2CMT3 50 
20Уіп  6in 0.18in Radial Seal ^ Silver Pandui ?CMR2 100 20%in Gin 0.31 in Ball Lock Silver Ty-Rap 35PC17 50 
22 in 6in 0.25 in SS Barb Silver y-Rap 6JE40 10 26 in 8 in 0.47 in Ball Lock Silver Dolphin 14X925 10 
29in X 8in  025in SS Barb Silver y-Rap 6JEM 10 Components Corp 
225 Ih, Extra Heavy Duty, 304 Stainless Steel 26in віп 0.62in Ball Lock Silver com ЕДШ Corp 14X924 50 
12 ^ in 2in 0.25 in Retained Tension Silver Pandui 2CMU6 50 800 ib, Extra H Duty, 316 Stainless Steel р 
18%in  4in 025іп Retained Tension Silver Pandui 2СМТ9 50 Extra Неауу Buty, aim'ess эге Dalfi 
450 Ib, Extra Heavy Duty, 304 Stainless Steel 18in ^ 4in 062іп Ball Lock Silver components Corp 14X927 10 
8in 2in 0.31 in Ball Lock Silver Pandui 2CMR3 50 Боп hin 
8in 2in 0.31 in Ball Lock Silver Ty-Rap 35PC07 50 18 in 4in 0.62 in Ball Lock Silver боййфопл s Corp 14X926 50 
14%in 4іп 0.31 in Retained Tension Silver Pandui 2CMR4 50 - з : - Dolphin 
14%in 4in 0.31іп Ball Lock Silver Ty-Rap 35PC09 50 24 in бп 0.62іп Ball Lock Silver Components Corp 14Х928 50 
20%in біп 0.31 in Ball Lock Silver Pandui 2CMR5 50 Р Т ; и Dolphin 
20%in бі  031in Ball Lock Silver Ty-Rap 35PC11 50 30 in 8in 0.63 іп Ball Lock Silver Components Corp 14X980 50 
600 Ib, Extra Heavy Duty, 304 Stainless Steel Aluminum Cable Ties 
іп — 2im 05іп Retained Tension, give Panduit — 3gpggi 50 8018, Standard, Aluminum - 
Е 4 з аста! эва : : 8in 2in 0.31 in Ball Lock Silver Pandui 3FVY3 50 
17 vin 4in 0.5 in Ball Lock Silver Pandui 30PR62 50 14V in 4in 0.31 in Ball Lock Silver Pandui 3FVY4 50 
900 Ib, Extra Heavy Duty, 304 Stainless Steel Е | Coated 316 Stainless Steel Cable Ties 
17 ^in 4in 0.63 in Ball Lock Silver Pandui 30PR63 50 250 Ib, Extra Heavy Duty, 316 Stainless Steel 
23 in 6in 0.63 in Retained Tension Silver Pandui 30PR64 50 6 in 2 in 0.29 in SS Barb Black Ty-Rap 6JE43 10 
316 Stainless Steel Cable Ties | 6 in 2in 028іп SS Barb Black Ty-Rap 3KH38 100 
200 Ib, Extra Heavy Duty, 316 Stainless Steel - : 8 in 2in 031іп Ball Lock Black Pandui 30PR65 50 
Sin lin 0.18 in Ball Lock Silver Pandui 2CMR6 100 12in 4in 0.29 in SS Barb Black Ty-Rap 6JE45 10 
8in 2in 0.18 in Ball Lock Silver Pandui 2CMR7 100 12in 4in 0.47 in SS Barb Black Ty-Rap 6JE47 10 
14 Уіп 4іп 0.18 in Ball Lock Silver Pandui 2CMR8 100 121п 4in 0.28 in SS Barb Black Ty-Rap 3KH32 100 
20%in 57sin 019іп Ball Lock Silver Ty-Rap 35PC16 50 12in 3 in 0.47 in SS Barb Black Ty-Rap 3KH34 100 
250 Ib, Extra Heavy Duty, 316 Stainless Steel ери 14%іп  4in 0.31 Ball Lock Black Pandui 30PR71 50 
5in ilin 0.31 in Ball Lock Silver 14X907 10 14 ^in 4in 0.31 in Ball Lock Blue Pandui 30PR72 50 
- - - - Components Corp 14%іп  4in 0.31 in Ball Lock Green Pandui 30PR73 50 
6in 2in 0.29 in SS Barb Silver Ty-Rap 6JE42 10 153 Т Т р. i 
= : = 2 14 Yin 4in 0.31 in Ball Lock Red andui 30PR74 50 
6in 2in 0.28 in SS Barb Silver Ty-Rap 3KH37 100 D 1 1 i Pandui 
i2in Zin 0.29 in SS Barb Silver Ty-Rap 6JE44 10 14 Yin 4in 0.31 in Ball Lock White andui 30PR75 50 
г E ін - - reed 
12 in Fin O47 in << Barb Silver Ty-Rap 6JE46 10 14 vin 4in 0.31 in Ball Lock Yellow andui 30PR76 50 
o o — DOLPHIN - 
а ` ( Ту-Вар` Weupurr. a 
1TBD8 3KH51 Tools are used to tension and cut ties. 
, Cable Tie 
г Tensile Cable Tie Tension Item 
d Strength Width Adjustment Method Handle Type Brand No. 
Tools for Nylon Cable Ties 
010 60 Ib 0.094 in to 0.184 in Pre-Set Steps Adjustable Span Grip Ty-Rap 1A887 
8 to 50 Ib 0.070 in to 0.190 in Pre-Set Steps Ergonomic Pandui 527.196 
18to 50 Ib 0.094 in to 0.184 in Pre-Set Steps Cushion Grip Ty-Rap 1TBD8 
18 to 50 Ib 0.094 in to 0.184 in No Adjustmen Plain Ty-Rap 3KH51 
501012010 0.184 in to 0.270 in Pre-Set Steps Cushion Grip Ty-Rap 1TBD9 
527097 ЗКН55 50 to 120 Ib 0.184 in to 0.301 in No Adjustmen Plain Ty-Rap 3KH53 
50 to 175 Ib 0.190 in to 0.350 in Pre-Set Steps Ergonomic Pandui 5227497 


== Hand Tools for Stainless Steel Cable Ties 
Б р“ 100 Ib 0.170 in No Adjustmen: Cushion Grip Ty-Rap 3KH55 
100 Ib 0.050 in Pre-Set Steps Plain ms Corp 141582 
180 to 225 lb 0.180 in to 0.250 in Pre-Set Steps Cushion Grip Pandui 2CMV1 
E 200 to 600 Ib ^ 0.180 into 0.310 in Pre-Set Steps Plain Pandui 2CMU8 
1 А 200 їо 800 Ib 0.180 іп їо 0.500іп Мо Adjustmen: Cushion Grip Pandui 2CMU9 
е 250 Ib 0.250 in No Adjustmen Cushion Grip Ty-Rap 3KH54 


Cable Tie Power Tools 


14L582 3KH54 250 Ib 0.310 in to 0.630 in Infinite Adjustment Ergonomic Pandui 30PR86 
412 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ELECTRICAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Cable Ties 


Buckle Hook 


ғанпит: Ty-Rap EG p сұға, 
Slotted Hook-and-Loop Cable Ties ТӨЕР ПИСТИ" | 


They wrap around wire, cable, cords, and other materials and then fasten onto Hook-and-Loop and Loop 
: : Қ 45FG93 
themselves. They can be pulled apart and refastened, so they're easier to adjust 2CNF4 
than other cable ties. They're also reusable, so they're ideal for bundles that Max. 
i i Bundle Item Pkg. 
frequently change size or need continuous access. L Dia. м Material Color — Now aly. 
Max. Plenum Rated Hook-and-Loop Cable Ties 
Bundle Item Pkg. 40 Ib Tensile Strength 
L Dia. w Material Color Brand No. Qty. 8in 1.01іп 0.5п Nylon Blac! Panduit 2CNF7 10 
Buckle Hook-and-Loop Cable Ties 12in 3.18in 05іп Nylon Blac Panduit 2CNF9 10 
50 Ib Tensile Strength 50 Ib Tensile Strength 
12in 3.00in 0.85іп Nylon Black Panduit 2CNH2 10 біп 1.50іп 075in Nylon Blac Panduit 2CNG2 10 
12in 3.00іп 0.75іп Nylon Black Ty Rap 4ҮҒ28 10 12in 3.20іп 0.75 іп Nylon Blac Panduit 2CNG4 10 
18in 5.00іп 0.75in Nylon Black y-Rap 4YF29 10 18іп 5.00in 0.75in Nylon Blac Panduit 2CNG6 10 
Cut to ESTE Hook-and-Loop Cable Tie Rolls Pre-Cut Hook-and-Loop Cable Tie Strips 
18 Ib Tensile Strength 50 Ib Tensile Strength 
15 Variable 0.33 in Nylon, Polyethylene Black Panduit 2CNF4 1 біп  150in 0.75 іп Nylon, Polyethylene Blac y-Rap AYF31 10 
308 Variable 0.5 in Polyester Black Rip-Tie 45FJ75 1 Tin 1.60іп 0.75in Nylon, Polyethylene Blac Panduit 2CNH9 100 
75 Variable 0.5іп Polyester Black Rip-Tie 45FJ80 1 12in $320in 0.75 іп Nylon, Polyethylene Blac! -Rap AYF32 10 
38 Ih Tensile Strength 18in 5.00in 0.75 in Nylon, Polyethylene Blac! y-Rap 4YF33 10 
30 Variable — 1 in Polyester Black Rip-Tie 45FJ85 1 Slotted Hook-and-Loop Cable Ties 
75 Variable Тіп Polyester Black Rip-Tie 45FJ90 1 14 Ib Tensile Strength 
40 Ib Tensile Strength 3.5in 0.50in 0.25 in Nylon, Polyethylene Blaci Rip-Tie 45FJ70 7 
35 Variable 0.75 in Nylon Black Panduit 2CNH1 10 3.5in 0.50in 0.25 in Nylon, Polyethylene Blaci Rip-Tie 45FJ72 56 
50 Ib Tensile Strength 3.5in 0.50іп 0.25 іп Nylon, Polyethylene Blac Rip-Tie 45FJ/4 252 
15 Variable 0.75 in Nylon, Polyethylene Black Panduit 2CNF5 1 40 Ib Tensile Strength 
15 Variable — 0.5 in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45ҒН96 1 8in 1.91in 05іп Nylon, Polyethylene Blac Panduit 2CNE8 10 
15 Variable 0.75 in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45FJ27 1 9in 2.00in 0.5in Nylon, Polyethylene Blaci y-Rap 4ҮҒ24 10 
15 Variable 0.75 in Nylon, Polyethylene Black y-Rap 4YF30 1 12in $3.18in 05іп Nylon, Polyethylene Blac Panduit 2CNE9 10 
75 Variable 0.75 in Nylon, Polyethylene Black Panduit 2CNF6 1 50 Ib Tensile Strength 
75 # Variable 0.5 in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45ҒН86 1 9in 2.00іп 0.75іп Nylon, Polyethylene Blac y-Rap 4YF25 10 
75% Variable 0.75 in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45FJ17 1 їзїї 2.00іп 0.75in Nylon, Polyethylene Blac! y-Rap 4YF26 10 
75 # Variable — 1in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45FJ38 1 13in 3.50іп 0.75 іп Nylon, Polyethylene Blac y-Rap 4YF27 10 
75ft Variable 0.25 in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45FJ49 1 Tethered Hook-and-Loop Cahle Ties 
75 # Variable 0.38 in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45FJ59 1 90 Ih Tensile Strength 
450ft Variable — 1in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45FJ48 1 6in  1.50in Tin Nylon Blaci Rip-Tie 45FG93 10 
6008 Variable 0.5 in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45FJ07 1 gin 225in Тіп Nylon Blac! Rip-Tie 45FH16 10 
600 ft Variable 0.75 in Nylon, Polyethylene Black Rip-Tie 45FJ37 1 12in 2.50in 2in Brass, Nylon Blaci Rip-Tie 45FH60 10 
70 Ib Tensile Strength 14іп 375in Тіп Nylon Black Rip-Tie 45FH38 10 
30ft Variable 21п Polyester Black Rip-Tie 45ЕЈ95 1 18 іп 4.00 іп 2in Brass, Nylon Black Rip-Tie 45FH61 10 
75% Variable 2іп Polyester Black Rip-Tie 45FK01 1 24in 6.50in  2in Brass, Nylon Black Rip-Tie 45FH62 10 
Ту-Вар peor SM 2 
Cable Tie Mounts 
Cable tie mounts attach to walls, ceilings, and other surfaces and are 4 
used with a cable tie to secure a bundle of wire or cable. 
Slot Slot Пет Pkg. y 
Width Height Size Color Brand No. Qty. : 
Adhesive Mount Cable Tie Bases Adhesive Mount Metal-Detectable Screw Mount 
For Use With Cable Ties from 18 To 51 Ib Tensile Strength Cable Tie Bases Cable Tie Mounts Cable Tie Bases 
0.14in 0.05in 0.75inLx0.75inWx0.19inH Natural — 6EEE7 100 
024 0070” тх inWx0.24 in H — Natural = BEEEB 100 1ABTO SOEKTO 125882 
0.3 in 0.09 іп 1.25 in Lx 1 in W x 0.28 in H Natural — 6EEE6 100 
0.54іп 0.54in —1.5inLxft.5inWx0.3inH Natural = GEEF3 100 Slot Slot Item Pkg. 
For Use With Cable Ties Up To 50 Ib Tensile Strength Width Height Size Color Brand No. Qty. 
0.16in 0.06in 0.74in L x 0.74 in W x 0.2 in H Natural Ty-Rap 1A871 100 For Use With Cable Ties Up To 50 Ib Tensile Strength 
0.2in 0.07іп  0.99inL x 0.99 in W x 0.2 in H Natural Ty-Rap 14872 100 0.19in 021in 1.3inLx1.18 in W x 0.25 in H Blue Ty-Rap 30EK68 100 
0.3in 0.09іп  1.25inLx{1inWx0.28inH Natural у-Бар 1A870 100 0.19in 0.27іп 0.67 in Lx 0.43 in W x 0.33 in H Blue Ty-Rap 30EK67 100 
For Use With Miniature, Intermediate and Standard Cable Ties Screw Mount Cable Tie Bases 
0.12in 0.06in — 0.5 inLx0.5 in W x 0.15 in H White Pandui E EIS 1000 For Use With Cable Tie Sizes 4 in to 11 in 
0.12in 0.06in  05inLx0.5inWx0.15 in H White Pandui 62NG13 100 i i i A i Dolphin 
0-2in 0.06in 0.5inLx0.5inWx0.15inH White Panduit — 82NG14-1000 0.1911 006іп O.59inLxO4inWx0.27inH Natural Components Corp 14X882 1000 
020 0.06 in 05 inL x 9% nw x 045 n H Black Бапаш 924015 1000 For Use With Cable Tie Sizes 4 in to 21 in = 
“іп 0.06 іп in Lx Tin М/х 0.24 in hite andui д ; | ; т olphin 
02im 006i tinLxiinWxO2inH White Panduit 377A09 500 03411 0.13in 0.89inLx0.62inWx0.37inH Маша! Components Corp 14X884 1000 
0.2in 0.06 in TinL x1 in Wx0.24 in H Black Pandui 377A46 100 For Use With Intermediate, Miniature and Standard Cable Ties 
0.2in 0.06 in l1inLx1inWx0.2 in H White Pandui 377A51 100 0.22 in 0.06in 0.63 in L x 0.43 in W x 0.28 in H Aqua Pandui 60HM18 100 
0.2in 0.06 іп l1inLx1inWx0.2inH Black Pandui 377452 100 For Use With Intermediate to Extra Heavy Duty Cable Ties 
0.2in 30.06 in {in Lx 1 in Wx0.24 in H White Pandui 62NF94 100 0.52in 0.23 in 1.65 in L x 0.72 in W x 0.61 in H Black Pandui 377412 25 
0.2in 0.06 in linLx1inWx0.2 inH Black Pandui 62NG20 500 0.52in 0.23in 1.65 in Lx 0.72 in Wx 0.61 in H Black Pandui 62PZ03 100 
0.21in 0.06 in 1inLx1.2 in Wx0.15 in H Beige 3M 2FZV9 500 0.52in 0.23in 1.65 in L x 0.72 in W x 0.61 in H Black Pandui 62PZ07 100 
0.21in 0.06in 0.74inLx0.74in Wx0.22 in H Natural 3M 2FZW4 500 For Use With Light-Heavy and Standard Cahle Ties 
0.21in 0.06in 0.99inLx0.99in Wx0.22 in H Natural 3M 2FZW8 500 0.32in 0.09 in 0.86 in L x 0.61 in W x 0.38 in H Aqua Pandui 60HM16 100 
0.21in 0.06 in 0.74 in L x 0.74 in W x 0.22 in H Black 3M 2GAP2 500 0.32in 0.09 in 0.86 in L x 0.61 in W x 0.38 in H Aqua Pandui 60HM17 100 
0.21in 0.06 in 0.99 in L x 0.99 in W x 0.22 in H Black 3M 2JKG8 500 For Use With Miniature, Intermediate and Standard Cable Ties 
0.21in 0.06in 1.13inLx1.13in Wx0.17 inH — Natural Pandui 376273 500 0.11in 0.05 in 0.4 in Lx 0.32 in W x 1 in H Natural Pandui 62PC73 100 
0.21in 0.06in 1.13inLx1.13in Wx0.17 inH Natural Pandui 377А26 100 0.17 in 0.07 in 0.14 in L x 0.5 in W x 1 in H Natural Pandui 62PD14 100 
0.21 in 0.07in 1.12in Lx 1.12 in W x 0.2 in H White Pandui 62NG03 100 0.17 in 0.07 in 0.14 in L x 0.5 in W x 1 in H Natura Pandui 62PD15 1000 
021in 0.18 in 2inLxtinWx0.35 inH Beige 3M 2DUK9 500 0.2in 0.07іп 0.74inLx0.37inWx0.19inH Natura Pandui 62PY53 1000 
0.25 in 0.06 in 1inLx1 in W x 0.24 in H White Pandui 1LEU9 100 0.2in 0.07in 0.74inLx0.37inWx0.19inH — Natura Pandui 62PY55 100 
0.42in 0.09in  1.5inLx1.5in Wx 0.34 in H White Panduit 1LEVi 50 0.2in 0.07іп 0.74inLx0.37inWx0.19inH Natura Pandui 62PY56 1000 
0.42in 0.09in — 1.5inLx1.5 in W x 0.34 in H White Panduit 1LEV2 50 0.22in 0.06in __0.63 in L x 0.43 in W x 0.28inH_ Natural Pandui 377A40 100 
For Use With Miniature and Intermediate Cable Ties 0.22in 0.06 in 0.63 in L x 0.43 in W x 0.28 in H Black Pandui 377A47 100 
0.17in 0.06in 0.75 in Lx 0.75 in W x 0.18 in H White Panduit 377A54 500 0.22in 0.06in 0.63inLx0.43inWx0.28inH Natural Pandui 62PY78 100 
0.17 in 0.07 in 0.75 in Lx 0.75 in Wx 0.18 in H White Panduit 377А55 500 0.22in 0.06in 0.63inLx0.43in Wx0.28inH Natural Pandui 62PY86 1000 
0.17in 0.07in 0.75 in L x 0.75 in W x 0.18 in H White Panduit 377A56 100 0.32in 0.09in 0.86inLx0.61in Wx0.38inH Natura Pandui 376245 100 
0.17in 0.07in 0.75inLx0.75inWx0.18inH White Panduit 62NG31 100 0.32in 0.09in 0.87inLx0.62in Wx0.38inH айша Pandui 376279 100 
0.17in 0.07in 0.75inL x 0.75 in W x 0.18 in H Black Panduit 62NG32 100 0.32in 0.09in 0.86inLx0.61 іп Wx0.38inH Natural Pandui 62PY91 1000 
0.17 in 0.07in 0.75 in L x 0.75 in W x 0.18 in H Black Panduit 62NG33 500 0.32in 0.09іп 0.87 in Lx 0.62 inWx0.38 in Н Natural Pandui 62PY95 1000 
Wael п ОБ Ш Ex n ELE W x 0.2 in H White Panduit 1LEV3 100 For Use With Miniature and Standard Cable Ties Transl 
etal-Detectable Cable Tie Moun 1 ; A А ч ranslucent Dares 
For Use With Cable Ties Up To 120 Ih Tensile Strength 0.22in 0.06in 0.64inLx0.43inWx0.28inH ‘Brown anduit 60НМ19 100 
O3in 0.31іп 1.13 in Lx 1.13 in W x 0.34 in H Blue Ty-Rap 30EK69 100 For Use With Miniature Cable Ties 
For Use With Cable Ties Up To 30 Ib Tensile Strength 0.13 іп 0.07 in 0.57 in Lx 0.32 іп W х0.23іПН Natural Pandui 62PY68 100 
0.14in 0.183in 0.75 in Lx 0.75 in W x 0.19 in H Blue Ty-Rap 30EK70 100 0.13in 0.07in 0.51inLx0.32in W x 0.23inH_ Natura Pandui 62PY69 1000 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 413 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. 


Photocontrols Details on page А1. 
Photocontrols Дчтенматіс: 
| B Designed for outdoor use, these commercial-grade thermal photocontrols (except instant On/Off) feature a built-in 
$ delay to prevent false cycling due to car headlights, lightning, etc. Cadmium sulfide photocell and sonic-welded 
э || polycarbonate case and lens. UL Listed and CSA Certified (except 50789). 
1 x Max. Max. Foot Foot 
| Max. Incandescent Ballast Candles Candles Mfr. Item 
| Voltage Wattage Amps Amps On Off Temp.Range 1 w D Model No. 
4 ~ 7 32"-14 NPSM Thread Mounting; Die-Cast Metal Housing Material 
” } 105 to 305VAC 1,800 15А 15.010065 15 2.25 -40° to (58°F 27/6іп 3 іп 2 іп EK4436SM 497748 
ж » 3-14 NPSM Thread Mounting; Plastic Housing Material 
105 to 305V AC 1,000 15A 8.3A 1.5 2.25 -40° їо 158°F 2%in 1%йїп 1%in EK4136S 528069 
ET 120 to 277V АС 1,800 15A 15.0t065 1.5 2.25 -40° їо 158°F 555in 1%in 1%ein EK4236S 492247 
y 7] Т % in Male Pipe Thread Mounting; Polycarbonate Housing Material 
VÉ МАСС 1800 — 18A — 83A 10102031018 ДӘЛ Тув С EP007 
2 ы B Е 0 to 5. to -40° to °Е лв in ^e in ^e in 
Swivel Stem Swivel Stem 120V AC 1,800 15A ВЗА 101050 31015 -40°to 159"F 5 іп 1%віп 1%віп K4221C 6Р008 * 
Mount Mount 120V AC 3,000 25A 25A 1.0105.0 31015 -40° їо 158°F 2 віп 1%sin 1%в6іп  K4141C 50789 
5U790 6P008 3-18 NPSM Thread Mounting; Plastic Housing Material 
105 to 305V AC 1,000 15A 8.3A 1.5 2.25 -40° to 158°F 2%in 1%in 1%in EK4036S 528068 
Fixed Mounting; Polycarbonate Housing Material 
120V AC 1,800 15A 83A 1.0105.0 31015 -40° їо 158°Е 11%6іл 1 еіп Mein K4021C 6Р005 
120V AC 1,800 15A 83A 1.0105.0 31015 -40° їо 158% 4%in 2%іп = K4321C 13Е061 
208 to 277V AC 4. 150 15A 83A 1.0105.0 31015 -40° їо 158°Е 11%6іп 1Увіп Mein ^ K4023C 50791 
Locking Mounting; Polycarbonate | Housing Material 
120 to 277V AC 1,000 8.3 8.3A 1.5 2.25 -40° to 158°Е 234in -- 1Е045365С 710М33 
Locking Mounting; ip iii Housing Material 
120 to 277V AC 2,300 15A 8.3A 0.5 15 -40°to 158°Е 2%in  3in 3in 1045366. 50792 
120 to 277V AC — 4,155 15A 83A 0.5 15 -40° to (58°F 2*iin 3їп 3in LC4536LAC 50793 
120V AC 1,800 15A 8.3 A 0.5 15 -40° їо 158°F 2%in  3in 3in LC4521C 6Р006 
Stem and Swivel Mounting; Polycarbonate Housing Material 


120t0277V AC 1,000 6A 6A 1.5 4.50 -40° їо 158°F 5%in 1Увіл 1%in EK4736S  710N34 
120V AC 1,800 15A 83А 1.0105.0 31015 -40°to158°F 5%in Twin 1%in K4251 13E059 
208 to 277V АС 4,150 15A 83A  10t050 31015 -40° їо 158°Е 5%in 1%in 1%in K4253 13E060 
20810277V АС 4,150 15А 83А  10t05.0 31015 -40° їо 158°Е 5 біп 1%віп 1%9Ўвїп  K4223C 20ХЕ98 
Stem Mounting; Die-Cast at Housing M Material 
: 6 120V AC 1,800 83А 1.0105.0 31015 -40° їо 158°Е Зіл 19Увіп 19вїп К4421М 20ХҒ01 T 
Swivel Stem with Stem Mount 20810277V AC 4,150 15A 83A 101050 31015 -40°to 158°F 3in 1%sin 1%sin K4423M 20ХЕ99 T 
Top-Mounted Photo Eye 6P007 Stem Mounting; Polypropylene Housing Material 
13E059 208 to 277V AC 4,150 15A 8ЗА 1.0105.0 31015 -40° їо 158°Е 2%cin 1 еіп 1 еіп К4123С 50788 
Turn-Lock Mounting; Plastic Housing Material 
105 to 305V AC 1,800 15А 2А 1.5 2.25  -40?t0158?F 275in 3 еіп З еіп ELC4536 497749 


Turn-Lock Mounting; Polycarbonate Housing Material 
21030 2105 -40° їо 158°F 5 іп 3%in 3%in  EK4536 20ХЕ70 


F 
6 -40° їо 158°Е 3 йіп 3%in 3%in 102100  522W32 


105 to 305V AC 1,000 = 1.2 to 
12010 277/ AC — 1,000 15A БА 15 
Turn-Lock Mounting; Folvpropyiene] Housing Material 
120V AC 1,000 15A 83A 0.5 15 -40° to 158° 2*4in  3in 3in  LC4521LA 13Е066 
т) 208 to 277/ AC 4,155 15А 83A 0.5 15 -20°to 104°F 2 Жіп  3in 3in [64523 13Е067 
і 20810277V AC 4155 15A 83A 0.5 15 -20°to 104°F 294in  3in 3in  LC4523LA 13Е068 
ч 0.5 F 
| 
5 


480V AC 7,200 15A 83A 15 -20°to104°F 2%in  3in Зіп  LC4535LA 13Е069 
Wall Mounting; Polycarbonate Housing Material 
12010277V AC 1,000 6A 6A 1. 4.50 -40° to 158°F 2%in 1%sin 1 Йіп ЕК43365  710N35 
Accessories 
ШЕШЕ о T 
H б l.i oto Contro eceptacle wit! racket 
м Plug pem T Photo Control Receptacle with Wire Leads, For use with Locking Plug Type K121-30 13Е054 
6Р006 6Р005 Photo Control Shorting Cap SK4500K 55/066 
* Head also swivels and includes a light-level shield. Т Die-cast housing. 
Photocontrols TORK = 
FIXED, DIE-CAST LEXAN Flush-Mount—Mount in a weatherproof junction 
ALUMINUM Material screens out ultravio- — box for post lanterns and lighting fixtures. 4JNR2 
Specification-grade contac- Іеї rays for long service life. ^ includes single gang cover plate and gasket. 
housing and base; gasketed Fed- and Swivel- riui 
form ax Weather к ra c- Mount—lmpact- and Heavy-duty enclosures use high-impact 
p vandal-resistant. UV-stabilized polypropylene materials for long 


tion. For parking lot and 
building perimeter lighting 
and controlling outdoor 
signage lighting. 


Ultrasonically welded for max. service life. Color coded for voltage designation. 
strength. For flood and patio Positive snap-action relays reduce bounce and 
lamps and decorative lighting. prolong contact life. 


483A24 


Max. Max. Foot Foot 
Max. Incandescent Ballast Candles Candles Mfr. Шет 
Voltage Wattage Amps Amps On Off Color Temp. Range 1 Ww D Model Мо. 
ЕЛДЕ Mounting; Aluminum Housing Material 
120V AC 2,000 16.7A 15A 1.0050 225 Silver -40° їо 140° 1 33% іп 13/5 in Yin 2119А 483A247 
% in [Dou Fixed Mounting Ee Деха) Housing Material 
2,00 15A 1.0105.0 31015 Gray -40°to140°F 3%in 1% 1%іп 2000 4JNP2 ғ 


208 SOT AC 4,620 ETA 10A 1.0105.0 3to15 Gray -40° їо 140°Е 3%in 1% 1%in 2000-2 4JNP3 # 

% in Conduit, 180° Swivel Mounting; Lexan(R) Housing Material 

120V AC 2,000 16.7 A 15A 1.0105.0 31015 Gray -40° їо 140°F 478in 1%in 1%in 2021 4JNP7 7 

20810277V AC 4,620 167A 0 31015 — Gray -40°10 140°F 4%in 1%іп 1%in 2022 4JNP8 7 

120V AC 2,000 16.7 A 15 

208 to 277V AC 4,620 16.7 A 

480V AC 7,500 15A 10 

Flush/Box Mounting; Lexan(R) Housing Material 
120V AC 2,000 1 19 

120V AC 2.000 1 


470іп 196 1%in 2001 4JNP5 7 
4%in 1% 1%in 2002 4JNP6 # 
зп 1%in 212in 2018 23МХ06 


5.0 

5.0 3to15 Gray -40° їо 140°F 
5.0 3to 15 Gray -40° їо 140° 
5.0 3to 15 Tan — -40° to 140° 
5.0 
5.0 
5.0 


1. 34015 Black -40° їо 140°F_2in 1 йіп 1^&in 3000 АЛІР9 # 
1: 3to15 Black -40° їо 140°F 4 “іп 2%in 1%in 3010 4JNR2 t£ 

208 to 277V AC 4,620 16.7 A 10A 1. F 
(3 


31015 Black -40° to 140°F 2in lin 1%in 3002 4JNR1 # 
Turn-Lock Mounting; Polycarbonate Housing Material 
4JNU5 105 to 305V AC 1,000 83A 15A 15 15 Blue -40%101589Ғ 3 еіп 3%віп 2in 5237-01 31EK23 # 
Turn-Lock Mounting; Falypropylone/Aoryllo Housing Material 
105 to 130V AC 3,600 25А 2.25 Веіде/бгау -40° їо 158°F 8 ein 5 йіп 4%in 5403A 4JNU5 # 


1.5 
208 to 240V AC 3,600 144A E А 15 2.25  Beige/Blue -40° to 158?F 8 sin 5%in 4%in 5404А 4JNU6 # 
Accessories 
Shorting Cap (Closes Primary Circuit), Turn Lock, Weatherproof 5500  4JNR8 
Photoelectric Control Receptacle, Turn Lock, 120-480V, Includes #14 Leads, Mounting Bracket and Screw 2224 4JNV1 
” Photoelectric Control Receptacle, Turn Lock, 120-480V, Includes #12 Leads, 


4JNR2 Plastic Housing, Mounting Bracket and Locknut with 1⁄2" NPT 2421 4JNV2 
4JNR& F Includes plate. # For use with LED lighting. 
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ELECTRICAL 
Timers 


Max. Max. Foot Foot i 
Max. Incandescent Ballast Candles Candles Item Photocontrols Dayton 
" Voltage patge Amps Amps On Off Color L Ww D No. 
Ixed, Polycarbonate -40° o ilt-i 
120V AC 720 6A 6A 10.010200 301060 Translucent 1%in 134in 1%in 26WA97 " Temp. range: -40° to 158 ^F = Built-in delay 
12010 277V AC 1,662 6A 6A 10.0t0 20.0 301060 Translucent 132in 1%in 1%in 26WAO8 
% in Conduit, Flush, Polycarbonate 
120VAC 1,800 15 92A 10010200 301060 бау 2%in 1%їп 1 іп 26WA80 
120VAC 1,800 15А 92А 10010200 301060 Black 3 %ain 1 96 in 1 %sin 26М/А90 
20810277V AC 1,800 9A 46A 10.010 20.0 201060 Gray 2%in 1/^in Тт 26МА81 
20810 277V АС 11800 6.5A 4A 10.0t020.0 301060 Вас 3%in 1i^in 1%1п 26WA79 
% in Conduit, Flush, Die-Cast Aluminum 
T20VAC 2,000 167A 167А 10010200 301060 Gray 3in  2in Тіп 26WA77 
20810 277V AC 2,000 72А 72А 10010200 301060 Gray 3in 2іп 1 %in 26WA78 
36 in Male Pipe Threaded, Polycarbonate 
120VAC 1,800 15A 92A 10010200 304060 Вас 2 іп 1%іп 1%in 26М/А82 
120VAC 1,800 15A 9.2A 10.01020.0 301060 Black/Gray 2 іп 1%in 1 іп 26WA84 
20810 277V AC 2,000 75А 75А 10010200 301060 Вас 2 іп 1%іп 1 іп 26М/А83 
% in Male Pipe Thread, Polycarbonate 
120VAC 1,800 15A 92A 10010200 301060 (гу 2%іп 1%in 1%in 26WA92 
120VAC 2,000 167A 167 A 10.010200 301060 Gray 3in 2іп {%in 26WA93 
20010240V AC 1,800 9A 46A 10.010 20.0 201060 Вас 3%in 1%іп 1%in 26WAO1 
208 to 277V АС 2,000 72K 72А 10010200 301060 Gray 3in  2in 1%іп 26WA94 
Turn-Lock, Polycarbonate 
120VAC 1,800 15А 833A 10010200 301060 (гу 3%in 3%in 2%in 26WA85 
12010277V AC 1,000 83A 15A 10.01020.0 301060 Blue 3%in 2%іп 2%in 26М/А96 s 
12010277V АС 1,000 83A 15A 10.01020.0 301060 Blue 3%in 3%in 2%іп 26WA87 
480/АС 1,300 15А 15A 10010200 301060 Yelow 3%in 3%in 2%in 26М/А86 | 
Accessories 
Photo Control Shorting Cap 26WAB8 = 26МА85 26WA89 26WA99 
Photo Control Receptacle with Bracket 26WA89 Г WA: 
Photo Control Receptacle with Housing 26WA99 26WA93 
Max. No. of NEMA 1 | NEMA 3R 
No. of Contact HP@ HP@ On/Off Pulse Pulse Mfr. Item Item 
Channels Form Voltage Amps 120V 240V Cycles Events Duration Enclosure Model No. No. 
24 hr/365 Days Timers, Min. Time Setting: 1 min, Max. Time Setting: 24 hr 
1 SPST 120 to 277V AC 30A 1 96 — Metal —ET2105C 1528032 |52RU34 
1 SPST 12010 277V AC 30A 1 5 96 0 = Plastic ET2105CP| — | 52RU33 
1 SPDT 120 to 277V AC 20A 1 2 96 0 = Metal —ET2115C 1528035 | 52RU37 
1 SPDT 120 to 277V AC 20A 1 2 96 0 = Plastic ET2115CP| — | 52RU36 ахсмө 
2 SPST 120 to 277V AC 30A 1 2 96 48 2sec Metal  ET2125C |52RU38 | 52RU40 
2 SPST 120 to 277V AC 30A 1 2 96 48 2sec Plastic ET2125CP| -- |52RU39 
4 SPST 120 to 277V AC 30A 1 2 96 48 2sec Metal  ET2145C |528041 | 52RU43 
4 SPST 120 to 277V AC 30A 1 2 96 48 2sec Plastic ET2145CP| — 1528042 
24 hr Timers, Min. Time Setting: 1 min, Max. Time Setting: 24hr 
1 2 Б 120 to 277/ ың 2 8 0 - Plastic ыш a 300196 
1 PST 120 to 277V А 30A 1 2 14 0 — Metal ЕТ1105С | 4XGV8 | — қ 
mST нары ЛА АІ еден — 15255. Шеш ETT 1250 #% | - Сутенматіс 
jays Timers, Min. lime setting: 1 min, Мах. Time Se Ing: ау Е 
1 SPST 1201027/VAC 30A 1 2 % 0 — wea! ЕТ2705б 182а0иа |»mus Electronic 24-Hr. 
{Seb 3201027446 — 30A —1— 2 — 9 — 0 — Wea Eric ни? ЫШ and 7-Day Ti 
0 277 3 = etal 715C |52RU47 |5 - 
1 SPDT 120 to 277V AC 30A 1 2 96 0 = Plastic ET2715CP| —  [52RU48 an ay imers 
2— 55 ӘЛІ 3041 2 36 — à ы rises Тт ee 208032 т Steel enclosures 
0 Sec astic = H з à 
4 SPs — —12010277VAC А 1 2 — 96 — 48  — 2sec Меш ET27450 |82RUB3 52805 " Backup maintains program and time 
2“ = m = iki 0 277V AC " su A а 2 а 96 48 2sec Plastic ET2745CP| -- |52854 = Enclosures have lock hasp 
7 Days Timers, Min. Time Setting: 1 min, Max. Time ШЕ 1 day im -73/" " "n; i: 
1 SPST. 12010 277V AC 30A 2 4-4 0 = Mea ET17050-| 3FKAT | —  " Dim.: 7%"Lx5"W x 3"D indoor; 
== аы 12 0 ДЕЛІ ta - ТА ч = 2 Е iL 14 2sec Metal ЕТ17250 | 3FXA2 — 934"L x 52"W x 3%!) outdoor 
ro jays Timers, Min. fime Setting: 1 min, Max. Time Setting: ay i * Ane o 
Ec c cM ede hA 
0 = astic = i і і i 
SOT 19010 VAC 20A —1— 396 o —— Меш Esc 50059828061 EASY Programming with slide switches and 
ee эш А” Pus with prograrn For HVAC eauipment. nda 
0 Sec etai і i i 
ЗАС 304 —1— 5$ — 96 se — Plastic ЕУ С НЗ еге with program. For HVAC equipment, indoor 
4 SPST {20to277V AC 30A 1 2 96482 sec Metal ET2845C |52RU65 |52RU6; and outdoor lighting, and other energy-consum- 
4 SPST 120 to 277V AC 30А 1 2 96 48 2sec Plastic ET2845CP| — 52RU66 ing equipment. UL Listed and CSA Certified. 


Astronomical Lighting Controls 


= Backup maintains program and time 
= Steel enclosures and polycarbonate 
where noted have lock hasp 


Timers automatically adjust daily for chang- 


ing sunrise and sunset times, eliminating 


the need for separate photocontrol devices. 


ET8000 SERIES 


= Enclosures have 12" to 34" knockouts (1 
on the back and each side, 2 on bottom) 


= Operating temp. range: -40° to 155°F 


Automatically switch loads according to the sunset without a photo control device. 
preset weekly schedule with to-the-minute 


accuracy. Manual override. Automatic 


sunrise and sunset settings allow flexibility 
for applications where load switching differs 


each day of the week. CSA Certified. UL 
Listed. 


ET90000 SERIES 

= Operating temp. range: -40° to 120°F 
Permits up to 4000 scheduled On/Off 
operations; turns On/Off at sunrise or 


IivreRMaric 


Provides to-the-second accuracy. Ethernet 
port allows remote programming via PC; 
standard on all timers with 4 or more chan- 
nels and on 1- or 2-channel timer models 
13D101, 13D103, 13D105, and 13D107. 
Copies programming to other time switches 
for backup purposes via USB cable. Built-in 
supercapacitor maintains program during 
power outages. CSA Certified. UL Listed. 


1JLG2 


Max. No. of NEMA 1 NEMA 3R 
No.of Contact HP @ HP @ On/Off Pulse Pulse Backup Mfr. Item Item 
Channels — Form Voltage Amps 120V 240V Cycles — Events Duration Time Model No. No. 
ET8000 Series, Astro 7 Days Timers, Min. Time Setting: 1 тіп, Max. Time Setting: 7 day 
1 SPST  120t0277V AC 30А 2 28 — — 3yr ET8015C | 1JLG2 — 
2 SPST 12010 277V AC 30A 1 2 28 28 2 sec 3yr ET8215C | 1JLG3 — 

ET90000 Series, Astro 365 Days Timers, Min. Time Setting: 1 sec, Max. Time Setting: 365 day 

1 SPDT 120 to 277VAC 30A NC: 7, NO:1 NC: /,М0:2 4000 4000 1secto24hr 100 һг ЕТ901150 | 130099 13D102 

1 SPDT  12010277V AC 30A NC: NO:1 МС: %,М0:2 4000 4000 15есі024һ7 100 һг ET90115CE | 13D101 * | 13D103 * 

2 SPDT  120t0277V AC 30А  NC:74, NO: 1 NC:72, NO:2 4000 — 4000 15есїо 24 г 100hr  ET90215C | 130104 13D106 

2 SPDT  120t0277V AC 30А М№С: 7, NO:1 МС: %,М0:2 4000 4000 15есїо 24 г 100 һг ЕТ90215СЕ | 13D105 * | 13D107 “ 

4 SPDT  120t0277V AC 30А МС: %,М0:1 NC: V5, NO:2 4000 4000 1ѕесїо 24 г 100һ: ЕТ904150 — 13E0290 * 

8 SPDT 120 to 277VAC 30A NC: NO:1 МС: %,М0:2 4000 1000 secto24hr 100hr  ET90815C — 13E030 * 

12 SPDT  120t0277V AC 30A М№С: 7, NO:1 МС: %,М0:2 4000 4000 15есїо 24 г 100hr  ET91215C — 13E032 = 
T 16 " SPDT  12010277V AC 30A М№С: 7, NO:1 МС: %,М0:2: 4000 4000 secto24hr 100hr  ET91615C — 13E031 * 

ET90000 Accessories i 
Door Assembly with Electronics 13E033 — ET90000 Serles 
Ethernet Module 13E034 — 13D099 
Relay Module 13Е035 

* Includes Ethernet module. 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. 
Timers Details on page A1. 


Electronic Timers 


Digital programmable switches provide precise 
control. All feature capacitor power outage 
backup, permanent schedule retention, and 
locking hasp. All are UL Listed and C-UL Listed 
or CSA Certified. Meet Calif. Title 24 energy 
efficiency standards unless noted. 


31A067 


Max. Min. Max.  No.of 
No. of Contact HP @ HP @ On/Off Time Time Pulse Pulse Backup Mfr. Item 
Channels Form Voltage Amps 120V 240V Cycles Setting Setting Events Duration Enclosure Time Model No. 
7 Days 
1 SPS 12010277VAC — 40A 1 2 20 Imin 7da - — Plastic 100hr  EW101B 4JNE7 
1 DPS 12010277V AC — 40A 1 2 20 {min 7day  — — Plastic 100hr  EW103B 4JNE8 
1 DPD 12010277VAC — 20A 1 2 28 imin 24hr 56 1 sec to 24 hr Plastic — 7 day _ DGSi00A  31Ү067 
1 DPD 12010277VAC — 20A 1 2 28 Imin 7day 56 = Metal 7day DGU100A-Y 31Ү069 
1 ҒАШ) ary 12000277/А0 20А 1 2 28 imin 7day 56 — Plastic 7day — DGUM100A 31Ү070 
2 (0) SPST, DPST 12010277VAC 30A 1 2 = Imn 7day  — 8 sec Plastic 4day — EWZ201C 173156 
1 DPD 12010277VAC — 20A 1 2 56 imin 24hr 56 = Plastic 7 day DGLC100A-NC 527052 
1 DPDT 12010277VAC 40А Not Rated ^ Not Rated 7 imin 141г = — Plastic — DTU40 527056 
: 1 DPD 12010277V AC — 40A МС:0,М0:1 NO:2 — — 7dy - 1min to 23 hr 59 min Plastic — WFTU40  — 783HU9 
4 hr 
1 SPS 12010277VAC — 40A 1 2 20 imin 24h — = Plastic 100hr  E101B > 4JNE4 
1 DPST 1201027/VAC — 40A 1 2 20 {min 24h — = Plastic 100hr  E103B  " 4/МЕ5 
1 SPS 120V AC 30A 1 2 10 imin 24hr 20 = Plastic 100hr ЕІОІРВ > 4JNF1 
12 SPDT 12010277VAC — 20A 1 2 128 {min  24hr 128 Tsec to 24 hr Metal — Туг ELC712 527053 
8 SPD 12010277VAC — 20A 1 2 128 {min 24hr 128 1 sec to 24 hr Metal — Туг ELC78 527054 
4 SPDT 12010277/V AC — 20A 1 2 128 {min 24hr 128 1 sec to 24 hr Metal — yr ELC74 522C55 
2 SPD 120V AC 16A — — 7 Ттіп 24hr 8 = Plastic — DIN200B 52258 
365 Days 
- SPD 12010277VAC — 20A i 2 49 imin 7day |99 = Plastic 7 day  DWZ200B 45EJ73 
ro 
2 SPD 12010277VAC — 20A 1 2 28 — іші 7day 56 — Plastic — 7 day DGLC200A-NC 31А071 
2 SPD 12010277V AC 20А = — astronomic, 4 min 365 бау — Momentary Plastic 7day — DZM200BP 4JNH5 
Astro 7 Days 
1 SPS 12010277VAC — 40A 1 2 20 Imin 7day  — — Plastic 100hr ЕМ/7101 4JNF4 
1 SPD 12010277V AC — 30A 1 2 20 imin 7day = — Plastic 100hr  EWZ120 4JNF6 
Astro 365 Days . 
1 DPD 12010277VAC 20А 1 2 Е Astronomie, 1min 365day 99 = Plastic 7 day — DWZ100B АЈМНЗ 
1 DPD 12010277VAC — 30A 1 22 Astronomic, тіп 365day 99 1 to 99 sec Plastic 7 day 0751008Р 4JNG8 
2 SPD 12010277VAC — 30A 1 20% set 240 min 1 тіп 365day 99 1 to 99 sec Plastic 7day — DZS200BP 41М69 
4 SPD 12010277VAC 20А 1 2 Е Astronomie; 1min 365day 99 1 to 99 sec Plastic 7day DZS400BP 4JNH1 
Accessories 
Photocell, 180° Swivel, For Use With TORK Series DGU100A and DGUM100A Timers, 72" Conduit Hub Mount, 414" L EPC-A 31A072 
Photocell, 180° Swivel, For Use With DGU and DGLC Series, 7" Conduit Hub Mount, 3%" L EPC1 4JN6G5 
* Does not meet CA Title 24. 
24-Hr. Electromechanical Timers TORK = 


Switches provide automatic On/Off control when operation is required at the same time every day. Also feature manual override. Suitable 
for lighting, pumps, signs, air conditioning, water heaters, and fans. 


Min. Max. Max. 
No. of Contact Encl. NEMA Day Time Time On/Off Mfr. Item 
Voltage Poles Form Type Rating Amps Skipper Setting Setting Cycles H ИЛ D Model No. 
120, 208 to 277V AC — DPST = — 40A  — 20min 24 hr 12 — 4%%ein 3%in 1109-0 483A21 
120, 208 to 277V AC ФА - 20min 24 hr 12 — 47%ein 219вїп 7209A  483A22 
120, 208 to 277V AC ДОА - 15 тіп 24 hr 48 — 4 1Ивіп 21%віп 8009A  483A23 
120V AC 1 SPST-NO Steel 1 40A Мо 20min 22hr45min 12 7 Win 41/6іп 2 cin 1101B 30Ү134 
120V AC 2 DPST-NO Steel 1 40A Мо 20min 22hr45min 12 7 Wein 41/іп 21%6іп 11038 30Ү138 
208 to 277V AC 2 DPST-NO Steel 1 40A Мо 20min 22hr45min 12 7 віп 4'Vein 21%6іп 11048 —30YJ40 
20810277VAC — 3 sPsr Steel 10007 з адд Үс min 22hrS0min 12 вип Sin 5%⁄in 7302 527061 
480V AC 1 SPDT-NO/NC Steel 1 ЖА No  i5min 23hr45min 48 бип біл 3%in 80010  30YJ52 
480V AC — — Metal indoor 1 — 20A - 15min 24 hr 48 — — -- 8007U  56HN94 
Mount Time Switches Дгтеямлтіс: 
= 21A SPDT contacts These switches are designed to be mounted inside a 
» Captive trippers control panel and can accommodate surface/DIN Rail 
= True clock face or flush/panel mounting. Ideal for single-phase applica- 


= Clear plastic dust cover tions like lighting control, HVACR, pumps, motors, fan 
controls, access controls, OEM applications, agricultural 


20XFAS 20XF60 20XF80 facilities, and general purpose electrical circuits. 
Min. Max. 
Description/ Time Time Mfr. Item 
Special Features Setting Setting H w D Voltage Model No. 
24-Hour, Surface/DIN Rail Mount 
Battery Backup, Quartz Motor 15 min 23 hr 45 min 4 SVs in 3 Ye in 3 Vie in 208/240V AC MIL72AQTUZ-240 20ХҒ49 
Override Switch, Synchronous Motor 15 min 23 hr 45 min 4 192» in 3 is in 3 9e in 24V AC MIL72ASTUZH-24 20ХЕ56 
Override Switch, Synchronous Motor 15 min 23 hr 45 min 4 195 in 3 Ув in 3 6 in 208/240V AC — |MIL72ASTUZH-240 20ХҒ57 
24-Hour, Flush Mount 
Battery Backup, Quartz Motor 15 min 23 hr 45 min 3 5V4 in 3 %e in 2 Me in 24V AC MIL72EQTUZ-24 20ХЕ60 * 
Synchronous Motor 15 min 23 hr 45 min З Уб in 3 s in 2 s in 24V AC MIL72ESTUZ-24 20ХЕ65 
Override Switch, Synchronous Motor 15 min 23 hr 45 min 3 5y& in 3 s in 2 s in 120V AC MIL72ESTUZH-120 20ХҒ67 
7-Day, Surface/DIN Rail Mount 
Override Switch, Synchronous Motor 2 hr 6 days 22 hr 4 1952 in 3 9e in 3 94e in 120V AC MIL72ASWUZH-120 20ХҒ78 
Override Switch, Synchronous Motor 2 hr 6 days 22 hr 4 195» in 3 ўв in 3 s in 208/240V AC — |MIL72ASWUZH-240 20ХҒ80 
* Rated 12 to 24VAC/DC. 
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ELECTRICAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Timers 


YINTERMaTIC: 


24-Hour and 7-Day 
Electromechanical Timers 


= Heavy-duty clutchless gears prevent slipping 
= Contacts are tungsten-rated to handle inrush currents 10 times their rating 


Enclosures feature lock hasp and knockouts. Snap-out timing mechanism with 
manual On/Off override does not interfere with program. Day skipper adds 

the flexibility of omitting any day or days from the program. Self-lubricating, 
synchronous motors. Outdoor enclosures are rated NEMA 3R. 


Note: Timers include trippers. Extra trippers are available on this page. 
MULTIOPERATION 

= Operating temp. range: -40° to 130°F 

Provide up to 48 On/Off settings per day with 96 permanently fixed trippers. 
7-DAY 


Allow precise time-of-day scheduling with 7-day dial. Timers allow different 
settings for each day of the week. 


2-Pole Steel 


то steel Outdoor 2E259 


Indoor 2E021 


2-Pole Plastic 
Outdoor 4E025 


Multioperation 1-Pole 
Steel Indoor 2E026 


Min. Max. 
No. of Contact Encl. NEMA Day Time Time Extra Mfr. Item 
Voltage Poles Form Type Rating Amps Skipper — Settin Settin Trippers H w D Model No. 
24-Hour 
120V AC 1 SPST-NO Stee 1 40A No 1hr 23 hr 2Е054 7 196 in 5in 3in 101 2E021 
120V AC 1 SPST-NO Plastic 3R 40A No 1hr 23 hr 2E054 Asin 5%in 3Wein T101P 4E023 
120V AC 1 SPST-NO Stee 1 40 A Yes 1 hr 23 hr 112965 7 9s in 5in 3in 171 2E024 
120V AC 1 SPST-NO Stee 3R 40A No 1 hr 23 hr 2E054 97sin 5%in 3%in 11018 2E258 
120V AC 2 DPST-NO Steel 1 40А No ihr 23 hr 2E054 Zen біп 3in 103 2E022 
120V AC 2 DPST-NO Plastic 3R 40A No ihr 23 hr 2E054 97віп 5 іп 3 1Убіп T103P 4Е024 
120/ АС 2 DPST-NO Steel 1 40A Yes ihr 23hr 117965 7 19 in 5 in ЕШ 173 6X759 
120V AC 2 DPST-NO Steel 3R 40A Yes ihr 20 hr 117965 936 in 5%in 3%in 173R 3FWY7 
120V AC 4 4PST-NO Steel 3R 40A Yes ihr 23 hr 117965 97sin 5%in 3%in T1471BR 6X766 
120V AC il SPD Stee 1 40A No ihr 23 hr Mír. No. 15611978A — 8'9ein 5 біп 3 %in 105 20XE73 
120V AC 1 SPST Polycarbonate ЗВ 40A No ihr 23 hr Mfr. Мо. 15611978A 11 %in 7 %in 4in Т101РС082 20ХЕ81 
120V A 2 DP: Polycarbonate ЗВ 40A 0 hr 23 hr fr. No. 15611978А п 7 Yin 4in T103PCD82 20ХЕ82 
125V A 2 DPST-N tee 3R 40A 0 hr 23 hr 2E054 135A in біп ЕШ 103R 3FWY6 
208 to 277V AC 1 SPST-NO Stee 1 40A No ihr 24 hr 2E054 135^ in біп 3in 102 4XGW7 
208 to 277V AC 2 DPST-NO Stee 1 40A No ihr 23hr 2E054 Т 1346 in 5in 3in 104 2E351 
208 to 277V AC 2 DPST-NO Stee 3R 40A No ihr 23 hr 2E054 97sin 5%in 3%in 104R 2E259 
208 to 277V AC 2 DPST-NO Plastic 3R 40A No ihr 23 hr 2E054 Isin 5%in 3 Wein 1104Р 4Е025 
208 to 277V А 2 DPST-N tee 40A es hr 23hr 112965 Т As in 5іп 3 іп 14 6X760 
0 - tee es r r 5 in 5 in 5 in 
208 to 277V Al 4 4PST-N tee 3R 40A Yes 1hr 23 hr 112965 9/ein ӨРІП 3%in T1472BR 4A214 
208 to 277V А 2 PD tee 3R 40A No 1hr 23 hr Mfr. No. 156119744 10 %2in 6 %in 4in 106R 0ХЕ74 
208 to 277V А 2 ОР: Polycarbonate ЗА 40A No 1hr 23 hr Mfr. No. 156119774  11'^in 7 Yin 4in T104PCD82 20ХЕ83 
-Hour, Multioperation 
120 to 277V A 2 DPDT-2N0/2N Plastic 3R 40A 0 15 тіп 23% hr — 8'Yein 6%in 201П M40AV 6KFG3 
120 1 PD tee 1 20 No 15 min 23% hr 2E132 7¥4in 5in 3in 11905 2E026 
120V Al 1 PD tee 1 20A Yes 15 min 2334 hr 2E132 7¥4in 5in 3in 11975 6X761 
teel es min 4 hr — ^s in АШ in 
208 to 277V Al 1 PD tee! 20A 0 15 min 23% hr 2E132 7¥in 5 in 3 in 906 2E38 
208 to 277V Al 1 PD tee! 20A Yes 15 min 23% hr 2E132 1 5A in 5 in 3in 976 6X762 
208 to 277V Al 1 PD teel 3R 20A Yes 15 min 23% hr 2E132 Т 5A in біп ЕШ 1976R 4 8 
480V A 1 PD tee! 1 20A 0 15 min 23% hr 2E132 7¥in біп 3in 11905Е 24512 
-Da) 
120V А 1 PD teel 1 20A 0 2hr 22hr 2E132 135^ in 5 in 3in 12005 24210 
125V A 4 4PST- tee! 1 40A es 3.5 hr 21hr 12966 12 іп 8/Иіп 4in 17401В 2A208 
tee es Shr r in Ain in 
21hr 112966 12 Фіп 8 “in 
120V А 4 DPD tee 1 40A Yes 3.5 hr 21 hr 112966 1210 іп 28Min 4in 801B 6X757 
YINTERMaTIC: 
e 
TORK ns 
Timer 
Replacement 


Parts 


Description 


Mfr. 
Model 


2E354 
Item Pkg. 
No. Qty. 


, For Use WI Я А -40, n A 5 2 
T104R, T104, Т1048201 to Т101М, T1472BR, T103P to T104P201, 1104048 to 89026-08-2 Timers ntermatic | 156T1961A 2Е054 1 
or Use With Intermatic eres limers ntermatic 
or Use Wit! to ntermatic 
or Use With Intermatic Series Imers ntermatic 
or Use With Intermatic Series imers ntermatic 
or Use Wit! eres ani Imers ori 
eplacemen ors 
or Use With Intermatic ani eres timers ntermatic 
or Use With Intermatic ani eries limers ntermatic 
to olerance o us/Minus о, For Use With Intermatic ani eres timers ntermatic 
or Use With Intermatic ani eries timers ntermatic 
or Use Wit! eries ani imers ori 
to or Use Witl eries ani Imers ori 
imer Mechanisms 
or Replacement or ications, Time Switches; -NU, , For Use Wit 0S. ы ntermatic 
for Replacement or Specialized Applications, Time Switches, DPST-NO, 125, For Use With Nos. 2E022, 4E024 ntermatic 1103М 4 1 
ог пер асетелі or рес!апге! рр ications, Time Switches; Ы or Use Wit! 05. ntermatic 
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Timers Details on page A1. 


ELECTRICAL Scan. Order. Done. ЕШ 


Т ычтенмлатіс: TO B K nsr 
Water Heater Timers 


= Enclosures have lock hasp 
= Electronic models feature 
LED and battery backup 
Automatically turn off water heater at desig- 
nated times. UL Listed and CSA Certified. 


Min. Max. Max. No. of 
No. of Contact HP @ Encl. Time Time On/Off Trippers Mfr. Item 
Poles Form Voltage Amps 240V Type Setting Setting Cycles Incl. H w D Brand Model No. 
Electromechanical 
2 DPST 208 to 240V AC 40А 5 hp Steel 60min 23% hr 12 2 7%in 5іп 3in Intermatic — T104-20 6Х769 
2 DPST 208 to 240V AC 40А 5 hp Steel 60 min 23% hr 12 2 T9in  5in jin Intermatic — WH-40 14573 
" 2 ____DPST-NO_ 20810 277V AC 40А 5 hp Steel 20 min 22 hr 12 2 71%віп 4'Viein 2 9/6 in Tork WH2B 30YJ44 
есігопіс 
1 5Р5Т 120V AC 30А — Metal 1 min 24 hr 12 — 7 іп bin 3in Intermatic EH10 20XE67 
2 DPST 240V AC 30A 1% Metal 1 min 7 day 42 — тп біп 3in Intermatic EH40 4WZ08 
Swimming Pool Timers Д\тенматіс 
24-hr. time switch. Timing/Heating Circuit Centers 
MECHANICAL = Outdoor NEMA 3R enclosures with lock 


à ККЕ hasp; steel 6Х768, plastic 4E026 
Note: Extra tripper 2E054 is available separately; see a Dim.: 6X768, 1034"L x 12"W x 414"D: 


age 417. 
pege 4E026, 99% x 51⁄2"W x 3%"D 
Timing/Control Panel and Timing Center DIGITAL 
= Outdoor NEMA 3R steel 
enclosures with lock hasp . E ЗА metal enclosure 
Dim.: 1A850, 1612"L x 10%"W x 47"; А 
4Е026 " , ; ГҮЛТЕТІ ИТ 
6X767, 1034"L x 12"W х 4?"D a Dim.: 9%"L x 2"W x 2%6"D 
Min. Max. Max. 
No. of Contact Contact HP Time Time On/Off Mfr. Item 
Mechanical Description Poles Form © 240V Amps Voltage Setting Setting Cycles Model No. 
есһапіса! 
Timing/Control Panel 2 DPST-NO 5 hp 30A 240V AC 1hr 23 hr 12 T30404R 1A850 
Timing Center 2 DPST-NO 5 hp 40A 208 to 277V AC 1hr 23 hr 12 T110404R 6X767 
Dual Timing/Heating Circuit Center 2 DPST-NO 5 hp 40A 208 to 277V AC ihr 23 hr 12 T12404R 6X768 
Timing/Heating Circuit Center 2 DPST-NO 5 hp 40A 208 to 277V AC 1hr 23 hr 12 1104Р201 4Е026 
Digital ] р 
3 Program (Pump/Heating/Lighting) 3 SPST — 20A 120/240V AC 1 тіп 24 hr 3 PE153 3FWY5 
Irrigation/Sprinkler Timer Дутенматіс 
» Raintight plastic МЕМА 3R Max. 60 daily cycles. 14-day skipper feature omits irrigation/sprinkling on 
enclosure with lock hasp selected days and also permits every-other-day operation. Includes 34 trippers. 
= Combination of 1⁄2" to 34" knockouts Note: Extra tripper 2E132 is available separately, see page 417. 
Inductive Min. Max. Max. Max. 
No. of Contact Input Encl. Day Contact Time Time Time On/Off Mfr. Item 
Poles — Form Voltage Туре — Skipper Rating ng (A) HP Setting Setting Cycle Cycles Н w D Model No. 


2  DPST-NO 188 Steel Yes Ed 2 12min 23%hr 14Days 30 9%in5 %in3%in R8806R108C 2A206 


i è У 
Tork Cycle Timers TORK ns YINTERMatic: 
106855 v in 
TORK® Intermatic®—Can be wired іп 
60 captive tabs per dial provides up to 30 On/Off cycles. series with a manual switch or time 
switch for time-of-day cycling appli- 
PERCENTAGE CYCLE TIMERS cations. CSA Certified. 
Tork®—Can alternately cycle 2 different loads. 2 control = 8 selectable total cycle 
knobs set cycle repeat time and percentage operating time. durations: 30 sec.; 1, 3, 5, 
Each knob has Hold setting for manual On/Off. Sealed for use 10, 30 min.; and 1, 4 hr. 
in severe environments. UL Listed and CSA Certified. = Cycling pattern selectable from 
= More than 900 jumperless cycle variations 3% to 97% of total cycle 
= LED load status indicators 
Min. Max. 
Time Time Input No. of HP@ Contact NEMA Mfr. Item 
Setting Setting Voltage Amps Poles 120V Form Rating Brand Model No. 
Cycle Timer 
1 min 59 min 120VAC 20A 1 һр SPDT 1 Tork 8601 30YJ51 
Percentage Cycle Timer 
GERZ 15min 23hr45min 120VAC 20A 1 %hp SPDT ЗА Tork 8001-N 173М77 
15 sec 24hr 120/240/А6 20A 1 іт SPDT 4X Tork EJWT 106855 
0.03 sec 30 sec — 10A 1 Yshp SPNO 1  Macromatic РТА20305 485831 
0.03 sec 30 sec — 10A 1 "а һр 5РМО 1  Macromatic РТА203058 485832 
Intermatic 0.06 sec 1 min — 10A 1 Yahp SPNO 1  Macromatic РТА2001М 485829 
6KFG5 0.06 sec 1 min == 10A 1 Yohp SPNO 1  Macromatic РТА2001МВ 485830 
disec З һг52 тіп 120/240VAC 20A 1 hp SPST  3R Intermatic CT2000 ^ 6KFG5 
75 sec 24 hr 120VAC 16A 2 1һр SPDT 1 Intermatic TALENTO121-120 242K95 
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Timers 


6x765 20XE91 
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Compact timers replace standard wall switches. Include ед 
manual On/Off override. UL Listed and CSA Certified. 3FWY9 20XE68 20ХЕ69 ЗЕМ24 
Min. Max. Max. 
Switch Time Time On/Off Mfr. Item 
Description Type Voltage Amps Watts Settin Settin Color Cycles — Brand Model No. 
ectromechanica 
ers Include -Pole min min, hite ntermatic 
— -Pole min min, ite ntermatic 
— -Pole min min, ite ntermatic - 
acation Mode, Gangable, Includes Wall Plate -Pole min r ite or 
— -Wa min min, r hite ntermatic - 
ectronic 
ҚАЛТАДА eat and ae l-Pole 120УАС 15 1800 1 min 7 day Ivory 14 Intermatic ҒІ500:: ЗРМҮӨ 
Decorator, Time, Day, Load, and Status ] А А А 
Display, 36-hr. Battery Backu 1-Pole 120V AC 15 1800 1 min 7 day White 14 Intermatic — EISOOWC 3FWZ1 
Da See atl ОЖ PUR i-Pole — 120VAC 15 1800 1 min 7 day Light Almond 14 Intermatic EIB00LAC | 3FWZ2 
stronomic, Auto DST, Neutral Wire E и и ; А 
Required, Lithium Battery Васки 3-Way 120V AC 12 1800 1 min 59 min, 23 hr, 6 day White 7 Intermatic EJ600 20XE68 
Lithium Battery Backu 3-а 120/277 А! 15 1800 1 min 59 min, 23 hr, 6 da White 40 Intermatic 101 20XE6! 
Decorator, Astronomic Setting, Auto E i ; А 
Daylight Savings, 36-hr. Battery Backu 3-Way 120/277У AC 20 1800/4155 1 min 7 day White 40 Intermatic  EI600WC 3FWZ4 
ecorator, Astronomic Setting, Auto F n а А 
Daylight Savings, 36-hr. Battery Backu 3-Way 120/277У AC 20 1800/4155 1 min 7 day Light Almond 40 Intermatic ЕЇЄ001АС 3FWZ5 
m SL 
шә I 
ove on 
4 
еә ка 
emm "ос 
m 
re 
с +; ^ 
1JLF9 4XGV7 4JNK2 23NX05 3FWZ6 4YPF9 29RW82 
Wall Switch Countdown Timers "Ne 
YINTERMaTIC: T : 
Compact timers replace standard wall switches. Wing Deve olera ZLUTRON. TORK ny 
UL Listed and CSA Certified. 
LIGHT 
Min. Max. WHITE IVORY ALMOND | ALMOND 
Switch Time Time Item Item Item Item 
Description Type Voltage Amps Watts Setting — Setting Brand No. No. No. No. 
LED Time Left Indicator 1-Pole 120/277V А 8.30 1000/1400 2hr 12 hr Hubbell |29RW83 298М/81 = 29RW82 
LED Time Left Indicator 1-Pole 120/277V АС 8.30 1000/1400 5 min 30 min Hubbell |29RW87 — 29RW84 = 29RW85 
LED Time Left Indicator 1-Pole 120/277V АС 8.30 1000/1400 15 min 60 min Hubbell |29RW90 |29RW88 = 29RW89 
LCD Display, Visual and Audible Warning Option 3-Way 120/277V AC 8.30 960/1200 — 5 min 4hr Hubbell |29RW80 = = — 
Off, Hold, 10-20-30-60 min., Neutral Wire Required 1-Pole 120V AC 15 1800 10 min 60 min Intermatic) 1JLF9 — 1JLG1 = 
Decorator, Auto Shutoff 1-Pole 120V AC 15 1800 60 min 8hr Intermatic | 3FWZ7 3FWZ6 = = 
Off, Hold, 5-10-15-30 min., Neutral Wire Required 1-Pole 120V AC 15 1800 5 min 30min  Intermatic| 1JLF7 = 1JLF8 = 
Decorator, Audible/Visual Load Pre- Қ ; m 
Off Signal, 3-Yr. Battery Backup 3-Way 120/277V AC 20 1800/4155 1 sec 24hr Intermatic | 4XGV7 4XGV5 4XGV6 
Maestro, No Neutral Required 1-Pole 120V AC 5 (3A Fan Load) 600 5 min 60 min Lutron | 4YPG3 4YPF9 = = 
Maestro Eco-Timer, No Neutral Required 1-Pole 120V AC 5 (ЗА Fan Load) 600 1 min 30 тіп Lutron | 4YPG5 4YPG4 = = 
Maestro, Neutral Required AN 120V AC 5(3AFanLoad) 600 5 min 60 min Lutron | 4YPG2 4YPG1 = = 
No Neutral Required 1-Pole 24/277V AC 7.25 12/150 1 min 18 hr Tork 4JNK2 
Flicker Warning Before Time Out, No Neutral Required — 1-Pole 24/277V АС 7.25 12/150 1 тіп 18 hr Tork 4JNK3 = = — 
Auto-Off, No Neutral Required 3-Way 120/277V AC 16 380/4400 — 5 min 24 hr Tork  |23NX05 
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ELECTRICAL Scan. Order. Done. = 


Timers Details on page A1. E 
— n o 
NTERMATIC’ 
I vM m 6X546 1XC25 
= А 5 ; v 
Spring-Wound Mechanical Timers T bá 
a 20A inductive/7A tungsten 1 HP at 125V, 2, 5. 
10A 2 HP at 250V, 10A at 277V 
Models with Hold feature have option for continuous On. Timing 
mechanism has all-metal gears. Timers mount in min. 2" x 4" 
single-gang outlet box. Ivory and white timers require standard 4 
toggle or decorator style wall plates; see page 320. o 
SILVER WALL PLATE W/WHITE KNOB IVORY (WALL PLATE REQUIRED) WHITE (WALL PLATE REQUIRED) 
SPST SPDT DPST SPST SPDT DPST SPST SPDT DPST 
Timing No Hold (With Hold! No Hold With Hold No Hold No Hold (With Hold) No Hold No Hold No Hold With Hold No Hold No Hold 
Range Item No. Item No. | Item No. Item No. Item No. Item No. | Item No. | Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
0to5 min 6Х545 — | 4A217 — — — 4WZ17 — — — 38D055 — — — 
Oto15min | 2E269 — | 3FXA3 ЗЕХА4 -- --! ЗЕХА5 1ХС25 — — -- ЗЕХС9 38D056 38D057 — — 
0 to 30 min 2E175 — | 3FXA6 3FXA7 — --! 3FXA8 1XC26 20ХЕ93 -- --| 4М715 380058 380059 - 380071 
01060 тіп | 6X546 — | 2E270 3FXA9 — = — --| 1Х627 4WZ18 | 41/214 411716 380060 380061 — 38D072 
0to2hr 3FXC2 — 3FXC3 -- = ЕЕЗ — — 4WZ13 — --! 380062 — — | 380068 ЕЕЗ 
0to4hr 3FXC4 = 3FXC5 = = — = — — — = — -- | 380063 — — — 
0to6hr 4A218 — — — — — — — — — — --! 380064 380065 — _ — | 380073 
0 to 12 hr 2Е052 — | 6X547 3FXC6 3FXC7 ЗЕХС8 — — — — — --! 380066 380067 —_— —_— 
-— ТТЫ 
ШІ 
b IE) 
CQ 
45KM66 
20XE85 с 45ММ/07 
АҒ 
— 
20XE90 
p 
20XE87 asm 
Plug-In Timers Intermec TORK ss 
Min. Max. Max. 
Time Time On/Off Receptacle Mfr. Item 
Features Voltage Amps Watts Setting Setting Cycles Type Color Brand Model No. 
Indoor, Mechanical 
Manual Override 120VAC 20А 2,500W 30min 30 min, 23 hr 2. 5-20R White — Intermatic HB113 20XE85 
Manual Override 120VAC 15А 1,750W 30min 30 min, 23 hr 3 5-15R White — Intermatic TN311 20XE87 
Manual Override 2400 АС 15A  3,600W 30min 30 min, 23 hr 2 6-15R White — Intermatic HB112 20XE84 
Manual Override 240V AC 20А 4,800W 30min 30 min, 23 hr 2 6-20R White — Intermatic HB114 20XE86 
Indoor, Manual 
Manual On/Off Override Switch, Two Grounded ; жə ; 
Outlets, Two Sets of On/Off Trippers 120VAC 15А 1,800W 30min 24 hr White ork RTN312 783Y06 
Indoor, Digital 
Astronomic Setting, Auto Daylight Saving Time ; 59 min, 23 " ; А 
Adjustment, Random On/Off Setting 120VAC 15А 1,000W 1 min hr, 6 day 14 (2) 5-15R White Intermatic DT620 20XE89 
Automatically Turn On/Off Items In The Home, Control m ; ; P ; 
Lamps, Radios, Televisions and Appliances 120V AC 500W 30min 30min,23hr 24 5-15R White ork 402B 45ММ/06 
7 Day Programming, Battery Backup, Manual Daylight Savings 120V AC — 1000W 1 тіп 59 тіп, 23hr 24 Polarized — White ork 460E 45MW10 
7 Day Programming, Battery Backup, Manual Daylight Savings 125VAC 15А 1,800W 1min 1 day 20 (2)5-15R — White ork 455E 45KM66 
Daily Changes ON Time to Match Sunset, Turn Off at Sunrise for All Night A Ж | 
Lighting, Turn Off Lights in Evening with Random Mode for Lived in Look 125VAC 15А 1875W 1min 7 day 7 5-15R White ork 4587 GONP78 
Indoor/Outdoor, Mechanical 
— 120V AC — 500W 30min 30min,23hr 24 5-15R Black ork 602B 45MWO09 
Indoor/Outdoor, Digital 
Astronomic Setting, Auto Daylight Saving Time Adjustment, i * А 
Battery Backup, Random On/Off Setting 120VAC 15А 1,000W 1min 7 day 14 (2)5-15R Black  Intermatic HB880R 20XE90 
Automatically Turn On/Off Outdoor Lighting and Saves = ; ; E 
Energy By Switching Off Lights At Night. 120V AC 1,000W 1min 59min,23hr 24 5-15R Black ork 642E 45ММ/07 
Outdoor, Mechanical 
Manual Override, Suitable for Outdoor Use In A 3R Enclosure 120V AC 95А 1,185 W 30min 30 min, 23 hr 2 1-15R Black Intermatic  TN111RM40 20ХЕ88 
Outdoor 
= 120VAC 15А 1,000 W — Black — Intermatic DT200LT — 710N36 
guit Into outdoor Rated Enclosure wi h Clear or Black Flip Gover, 
rounded Standard or Locking Type Style NEMA Plug, More On/Off i i 
Events with Addition of Extra Trippers, On/Off Settings Per Day with T20VAC 15А 1800W 30min 24 hr 2 Black Intermatic pula 710037 
Removable Trippers, Plugs Directly Into Wall Outlet, Receptacle 
Built Into Outdoor Rated Enclosure with Clear or Black Flip Cover, 
Grounded Standard or Locking Type Style NEMA Plug, More On/Off ; ; 
Events with Addition of Extra Trippers, On/Off Settings Per Day with 120VAC 20А 2400W 30min 24 2 Black Intermatic P1131 710438 
Removable Trippers, Plugs Directly Into Wall Outlet, Receptacle 
Light Activated 125VAC 15А 1,000W 60min 9hr 2 5-15R Black Tork 654E 105H21 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Timers 
с 
ce | 
| a + 
| Yo - 
с> 
| gai 
o — 
14H247 
14H252 14H248 32J136 
. 
I ә _ Autonics 
Electronic Timers ОПРОП Sensors & Controllers 
= Battery backup protects memory = 120-240VAC Easy-to-use timers allow each circuit to be indepen- 
= Adjustable cycle mode = 15A at 250VAC (except 327135 is 10A) dently programmed. Manual override. 
Min. Max. 
No. of Contact Time Time Pulse Operation Backup Item 
Channels Form Setting Setting Events Available Duration Mode Time Brand No. 

Flush Mount 

1 SPST-NO 1 min 7 day 24 1 sec to 60 min 7 Days 5 yr Omron 14H252 

2 (2) SPST-NO 1 min 7 day 40 1 sec to 60 min 7 Days 5yr Omron 14H248 

2 (2) SPST-NO 1 тіп 365 day 48 1 sec to 60 min 365 Days 5 yr Omron 14H250 
Panel or Track Mount 

1 SPST-NO 1 min 365 day 48 1 sec to 60 min 365 Days 5 yr Autonics 324136 

2 (2) SPST-NO 1 min 24 hr 24 — 7 Days 10 yr Omron 14H247 

2 (2) SPDT-NO 1 min 365 day 48 1 secto 60 min 365 Days 5 yr Autonics 324135 
Surface or Track Mount 

1 SPST-NO 1 min 7 day 24 1 sec to 60 min 7 Days 5 yr Omron 14H253 

2 (2) SPST-NO 1 min 7 day 40 1 sec to 60 min 7 Days 5yr Omron 14H249 

2 (2) SPST-NO 1 min 365 day 48 1 sec to 60 min 365 Days 5yr Omron 14H251 


Timer Modules ша TM 


= Min. time setting: 1 min. 


Provide 24-hr. or 7-day scheduling on any electrical load with HVACR equipment. Also for use in light- | E] 
ing, security, circulating pump, and spa applications. i 5! 
Ф ° / 
Мах. Рр ч 
No. of Contact Time Events HP @ HP @ Backup Item GRAMS e 
Channels Form Setting Available Voltage Amps 120V 240V Time No. = 
Flush Mount 
1. SPDTNO/NC 7 day 20 24V AC/DC 16A МС:%,М0:% NC:%,NO:1 — 3yr 4ССА2 А 
Flush or DIN Rail, Surface Mount 
2 SPDT-NO/NC 7 day 50 120V AC 16A МС:%,М0:% МС:%,М0:1 — 3yr 4СС05 
2 — SPDT-NO/NC 7 day 50 240V AC 16A МС:%,М0:% МС:%,М0:1 — 3yr 4СС07 е e 1 - ө acces 
Panel Mount " ес с 
1 SPDT 24 hr 14  12010277VAC 15А 7 1 2,500 hr 20XE65 А 
Surface or DIN Rail Mount » 
1 SPDTNO/NC 7 day 20 24V AC/DC 16A МС:%,М0:% NC:94 NO:1 — 3yr 4ССАЗ 
1 SPDT-NO/NC 7 day 20 120V AC 16A МС:%,М0:% NC:%,NO:1 3yr 4CCAG 20XE65 
1 SPDT-NO/NC 7 day 20 240V AC 16A МС:%,М0:% NC:%,NO:1 3yr  4CCA8 


Qonc 


GENERAL CONTROLS 


24-Hr. and 7-Day Electromechanical Modules 


Reliable modules for panel-mount installations. 24-hr. timers have up to 48 On/Off settings 
per day; 7-day timers have 42 On/Off settings per week, 6 settings per day. 21"-dia. dial 
opening required to mount module through panel. 


Contact Min. Max. 

No. of Contact HP @ Time Time Mfr. Item 
Poles Form — Voltage Amps 120V Setting Setting H Ww D Model No. 
Synchronous Motors 

1 SPST-NO 120VAC 20A Yo hp 15 min 23%hr 2%іп 2%іп 1%in TA-4150 — 2A517 

1 SPST-NO 120V AC 20A Vb hp 2hr 6days20hr 2%іп 2%in 1 йіп TA-4151 2А518 
Quartz Motors with 150 Hr. NiCd Battery Backup 

1 SPST-NO 120V AC 20A Vb hp 15 min 23V hr 2%in 2%in 1'4in TA-4152  2A519 

1 SPST  120V AC 20A Ye hp 2hr 6 days 20hr 2%іп 2%іп 1%in ТА-4153 — 2A520 2A517 


Gore ; қ 
Digital Interval Countdown Timer 

= SPST contact configuration Dependable timer for use with medical equipment, commer- 

= Input voltage: 120VAC cial cooking appliances, pools and spas, and exercise 

= Contact load rating: 15A at 120V equipment. Includes repeat memory, interlock connection, 


large easy-to-read display, and optional time-of-day display. 
mm wr, Шеп Timing range: 0 to 99 hr., 59 min.; 1-sec. time intervals from 
Cound Down Timer ТА4180А 6РҮ50 0 to 99 sec. and 0 to 99 min.; 1-min. intervals from 0 to 99 


Face Plate 49150-00 4WX97 hr., 59 min. UL Listed, CSA and CE Certified. 
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LIGHTING Scan. Order. Done. 


Light Bulb Information Details on page A1. 
The Life of an LED Bulb 
LED bulbs use significantly less energy and 
need to be replaced less often than other bulb 1 LED 3 CFL 25 Incandescent 
types. Instead of burning out, LED bulbs typically (12.5W, 800 lumens) liM (15W, 900 lumens) (60W, 900 lumens) 


undergo lumen reduction where their brightness 
fades over time as individual diodes in the bulbs 
begin to fail. An LED bulb is considered spent — 


when its light output has decreased by 30%. Note: 
The life of an LED bulb (as measured in hours) 
and how that life compares to other bulb types is 


1 y y 
based on ideal conditions where the bulb is used —— 
in its intended application. 25,000 hours per bulb 8,500 hours per bulb 1,000 hours per bulb 


ч y y 


Understanding Color Temperature of a Light Bulb 


Color temperature describes the hue and tone of white that a light bulb emits. It is measured numerically on the degrees Kelvin (K) scale. Light output at about 
4000K is neutral white. Light output below 4000K gets warmer and yellower as the degrees Kelvin rating decreases. Light output above 4000K gets cooler and 
bluer as the degrees Kelvin rating increases. 


Color 


Temperature Warm/Medium Neutral Cool Daylight 
Kelvin Range 2700K - 3000K 3500K - 4100K 4100K - 5000K 6500K 
Appearance Orange/Yellow White Blue Blue 
Commercial and Restaurants, Lobbies and Hotel Offices, Classrooms, Supermarkets, Merchandisers Showrooms, Museums, Galleries, Task Lighting, 
Industrial Spaces Rooms, and Retail Stores Restrooms, and Breakrooms Hospitals, and Parking Garages Warehouses, and Manufacturing 
passing Living room, Dining room and Bedrooms Kitchens, Bathrooms and Workspaces Reading Areas and Outdoor lighting 
Ambiance Relaxing, Calming, and Friendly Friendly, Inviting and Vibrant Bright, Clean, and Invigorating Energizing, Alert and Intense 
Lumens and Watts 
Lumens are a measure of how much light a bulb produces, its brightness. The higher the Lumens LED CFL Halogen Incandescent 


i i i i i ight- 450 6-8 Watts 9-13 Watts 25-29 Watts 40 Watts 
lumens, the brighter the light. Lumens, not watts, provide a basis for comparing the bright OU GS IONS WE TS тети SOWA 


ness of light bulbs. Watts is a measure of how much energy a light bulb uses. LED light bulbs 1100 | 13-15 Watts | 17-22 Watts | 50-53 Watts 75 Watts 
are the most energy efficient light technology. They require the least energy to run compared 1600 16-20 Watts | 23-30 Watts | 70-72 Watts 100 Watts 
to CFL, halogen, and incandescent bulbs of the same lumen output. 2600 21-28 Watts | 30-45 Watts | 30-45 Watts | 150 Watts 


Color Rendering Index (CRI) 


Color rendering describes how accurately a light 
source shows color as compared to a natural light 
source. It is measured on the Color Rendering Index 
(CRI), which is a scale from 0 to 100% with 100% 
representing the most crisp, vivid, and true-to-life 
color. Light sources with CRI ratings from 85 to 90 
provide good color rendering. Light sources with CRI 
ratings of 90 or more provide excellent color rendering 
and are ideal for lighting photo studios and production 
floors where tasks require color differentiation. 


Lighting Certification 


Lighting certification refers to | DesignLights Consortium (DLC) DLC standards are numbered by version, with different numbers tied 
product quality specifications тһе DLC works with manufacturers, utility to specific sets of product requirements and higher numbers indicating 
and standards established companies, and other partners to set product newer versions. 

by government agencies and quality and energy efficiency standards. Rebates for products meeting the standards may be available from 
nonprofit organizations. regional energy providers. 
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LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Linear Lamps 


Current & 'shetrshield- PHILIPS ГЛахінте 
Plug & Play LED General Purpose Linear Light Bulbs (UL Type A) 


Install these bulbs in fluorescent lighting fixtures that are powered by ballasts. Avoid the expense of retrofitting lighting fixtures with LED 
drivers or wiring the bulbs into the building's power supply when switching lighting systems from fluorescent technology to LED tech- әй 


nology. Users must verify that the light bulbs are compatible with the ballasts in the fixtures they will be installed in. a 
3000K 3500K 4000K 5000K 
Wattage Item Item Item Item 436L57 
Equivalenc Watts Brand Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
15 Lamps, Miniature Bi-Pin (G5) Base 
2 ft Nominal Length 
15 W LFL 7W Curren 1000 Im 55GU31 1100 Im 55GU32 1150 Im 556033 1150 Im 55GU34 
25 ГІР iW Curren 1500 Іт 55GU19 1550 Im 55GU20 1600 Іт 55GU21 1600 Im 55GU22 
^3 ft Nominal Length 
18 W LFL 10W Curren 1500 Іт 55GU27 1550 Im 55GU28 1600 Im 556029 1600 Im 556030 
“4 ft Nominal Length 
28 W LFL 13W Curren 1900 Іт 556023 1950 Im 55GU24 2000 Im 55GU25 2000 Im 55GU26 
— 25W Shat-R-Shield — — 3300 Im 55VR40 3500 Im 55VR42 3500 Im 55VR43 
54 WLFL 25W Curren 3650 Im 436L57 3750 Im 436L58 3800 Im 436L59 3900 Im 436L60 
218 Lamps, Medium Bi-Pin (613) Base 
2 ft Nominal Length 
15 W LFL 85W Curren 1250 Іт 61KJ89 1250 Im 61KJ74 1350 Im 61KJ75 1350 Im 61KJ76 =” 
3 ft Nominal Length Miniature 
18 W LFL TW Curren 1400 Im 61KJ90 1450 Im 61KJ77 1450 Im 61KJ78 1500 Im 61KJ79 Bi-Pin 
4 ft Nominal Length (G5) Base 
25 М//28 W/32 WLFL — &.9W Philips 1500 Im 61LA66 1500 Im 61LA67 1600 Im 61LA68 1600 Im 61LA69 
25 W LFL 10W Curren 1500 Im 61KJ91 1550 Im 61KJ80 1550 Im 61KJ81 1600 Im 61KJ82 
32 W LFL 10W Curren 1550 іт 4671124 1600 Im 467М/25 1600 іт ^ 46726 1650 іт 467М27 
10W Philips — — 1,500Іп 556/70 1,600Іп 55GY7i 1,500Іп 55GY72 
25 W28 М/32 WLFL — 10.5 W Philips — = 1550 Im 793KF5 1650 Im 793KF6 1650 Im 793KF7 
32 W LFL ТТМ Curren 2000 Im 61KJ92 = — = — = — 
25 100728 W/32 WLFL — 11.5 W Curren 1600 Im 550786 1600 Im 556787 1650 Im 550788 1700 Im 556789 
— 12W Shat-R-Shield — — 1700 Іт 55VR60 1800 Im 55VR58 = — 
32 WLFL 13W Maxlite — = 1800 Im 561603 1850 Im 56LF73 1900 Im 56LG04 
25 W/28 W/32 w LFL.— 14 W Curren 1950 Im 550790 2000 Im 550701 2000 Im 550792 2050 Im 550193 
14W Philips — — 2100 Im 793KF8 2200 Im 793KF9 2200 Im 793KG0 
32 WLFL 14W Curren 1950 Іт ^ 467W17 2000 1т ^ 467W18 2000Іл ^ 4671019 2050 іт 467Ш/20 
— 15W Shat-R-Shield - - 2100 Im 55VR61 2200 Im 55VR62 2200 Im 55VR63 
28 W/32 W LFL 15W Current 2100 Im 48РХ99 2200 Іт 48PY01 2200 Im 48PY02 2300 Im 48РҮ03 
ІІ ее = — i800 im — SSGYGE- | 1 800m — Ss6Y69 
Ill ps = == = = 3 m i m " 
32 WLFL 18W Curren 24001m  48PX94 | 250011  48PX95 | 2400|m 6187 | 26001т 48PX97 Medium 
18W Curren 2300 Im 61KJ93 2400 Im 61KJ86 2500 Im 48РХ96 2450 Im 61KJ88 Bi-Pin 
T12 Lamps, Medium Bi-Pin (613) Base (G13) Base 
“4 ft Nominal Length 
35 WLFL 16W Philips = = = = 1,800 Іт 556Ү76 1800 Іт 556Y77 
Слахінте 'shetyshied PHILIPS Current © 
Ballast-Bypass LED General Purpose Linear Light Bulbs (UL Type B) 
T SM я MM SINK These bulbs do not require a ballast or driver to 
altage ет ет ет ет Г { Я 
Equivalency Watts Brand Lumens Мо. |Lumens Мо. Lumens No. Lumens No. power the bulbs. They can be installed ІП compatible 
T5 Lamps, Miniature Bi-Pin (G5) Base fluorescent lighting fixtures. They eliminate the risk 


2f Nominal Length 787193 1600m 785RR6- Of lighting outages due to faulty ballasts or drivers 


32 W LFL 12W Maxlite — — 11400Іт 56LF93 | 1500 Im | : : 
3 ft Nominal Length А and avoid the expense of installing LED drivers when 
тҥш Wn ранц 16W Maxlite 2000 Im 787195 |20001п 787194 | 1900Іп 56LF97 converting lighting systems. Ballast-bypass LED | 
24 W T5HO 1317 Sh Мах i E NC NN. 1650 т 187190 3500 in БЕ linear light bulbs require the fixtures to be wired into 
= аї-п-опіе == — m m m ПИН Р 
wie 25W — Maite ==} 3400 im 787196 35001т 787101: 3400 Im 56LGo2 the building's power supply, so they are not suitable 
pis 25W Philips — —__133001т 794Е65 | 35001т  794F66 3500Іт 794Ғ67 for facilities that have frequent power surges. 
218 Lamps, Medium Bi-Pin (613) Base 
2 ft Nominal Length 
18 W LFL 85W Philips | 1,100Im 556Y73| — — 1110011 55GY74 1,0011 550Ү75 
15 WLFL 9W Curren 11001т 55GT99 1100Іт 556001 11501т 550002 1200Іт 550003 
17 WLFL 9W Maxlite = = = —  |1200im  56LF91 | 12501т 56LF92 Гг? 
3 ft Nominal Length 
25 WLF T15W Philips |13001 494Р23 | 130011 49424 |14001  494P25 |14001 494Р26 
Cm 12W Curren 1450im 55GT95 15001т 550196 | 1550im 5501707 | 1550|m 556198 dms 
“ft Nominal Length 
9.9 W Philips — — |18001 60WT59|2000im 60WT60 | 2000im GOWT61 
25 W/28 W/32 w LFL 105 W — Philips - — |16001 784М51 |16001.  784N52 | 1600Im 784М53 55GT99 
we TW Philips = — |16501т 60WT62|1650im 60WT63 | 16501 G6OWT64 
TW Curren 160011 55ХС95 1650 Im 55XC96 1650Іп  55XC97 | 1700Im  55XC98 
— 12W  Shat-R-Shield| — — |1700im 55VR46 1800Іт  55VR44 1800Іт 55\Н45 
25 W/28 W/32 WLFL 12 W Philips | 170017. 60WT51| 1700 Im 60WT52 1800Іт 60WT53 | 1800Im 60М/154 
32 WLFL 14W Curren 1700im 494694 | 1750|m 494695 1800Іп 494696 1850Іт 550194 
25 W/28 W/32 W LFL 14-9 W hilips | 20001m 60М/755 | 2000 Im 60М/156 21001т 60WT57 | 21001т 60М/158 
ne M5W Philips | 2100 Im 784М54 | 2100 Im 784N55 2100Іп  784N56 | 2100Im  784N57 
_ 15W  Shat-R-Shield| — — — — |22001т 55VR51 | 2200Im — 55VR49 
Е Еа == Serer Dun Т 
LFL axlite — — — — m m m e 
25 W/28 W/s2 WLFL 19-5 W — Philips — — — -|21001m S0WTGS|2200im 60WT66 | 2200Im 60WT67 Miniature Bi-Pin RecessediDouble 
-- 169W Philips — —  |2500|m 784N59| — - 25001m 784М60 (G5) Base Contact 
32 W/28 W/32 W LFL 16.9 W Phi ibs = = — — 2500m  784N58 — — (R17d) Base 
— 17W  Shat-R-Shield | — — -- —  |2200|m 55VR53 | 22001m 55\Н54 
32 WLFL 17W Maxlite — —  |2050im 56LG06| — — — — 
-T8 Lamps, Recessed Double Contact (R17d) Base 
8 ft Nominal Length 
75 WLFL 42W Philips = = 5400 Im  784N61 | 54001  784N62 
86 W LFL 42W Maxlite — — — — |5400Іт  56LF83 | 5500Im 561Ғ84 
— 43W  Shat-R-Shield — = = = = 5500 1т 55VR57 
T8 Lamps, Кави Pin (Fa8) Base 
fominal Length 
60 W LFL 33 W Philips = = - --  [4200im  784N63 4200Іт  784N64 
59 WLF 42W Maxlite = = — —  |5400im  56LF81 | 5500Im 56LF82 Medium Bi-Pin Single Pin 
75 W LFL 42W Philips — — — — |54001т 784МА9 5400Іт 784NC0 (G13) Base (Fa8) Base 
= 43W  ShatR-Shield | — — - - - - 55001т 55VR55 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Separate-Driver LED General Purpose 
Linear Light Bulbs (UL Type C) Current © 


= 
-= : ; Р : 

Ш> 550047 The bulb and driver аге designed to work together, which helps these bulbs perform more reliably than 
other types of LED linear light bulbs. The driver also protects the bulb from power quality issues, making 
the bulbs suitable for warehouses and industrial sites that experience power issues but still wish to 

Medium Bi-Pin convert their lighting system. They install in fluorescent lighting fixtures that have been retrofitted with a 
(G13) Base compatible LED driver to power the bulbs. 
3000K 3500K 4000K 5000K 
Wattage Item Item Item Item 
Equivalency Watts Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
T8 Lamps, Medium Bi-Pin (G13) Base 
2 ft Nominal Length 
17 WLFL 12W 1100/1450 Im 55GU47 1200/1550 Im 55GU48 1200/1550 Im 55GU49 1200/1550 Im 55GU50 
3 ft Nominal Length 
m 25 bus " 18W 7550/1900/2250 Im 556043 | 1600/1950/2300 Im 550044 | 1600/1950/2300Іт 558045 | 1600/1950/2300Іт 550046 
ominal Leng 
25 W/28 W/32 W LFL 21W 1550/1900/2250/2650 Іт 556035 11600/1950/2300/2700 1т 558036 |1600/1950/2300/2700 Im 550037 1600/1950/2300/2700 іт 550038 


—— —)€— 


55VR64 


Medium Bi-Pin 
(G13) Base 


| PHILIPS 


53UG87 


Miniature Bi-Pin 


(G5) Base 


Medium Bi-Pin 
(G13) Base 
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Hybrid LED General Purpose Linear 
Light Bulbs (UL Type A/B) 


These bulbs can be installed in a fluorescent lighting fixture that is powered by a ballast. If the fixture's 
ballast fails, the fixture can be wired directly into the building's power supply to power the bulb. Avoid the 
expense or replacing failed ballasts when switching lighting systems. Because users will need access to 
the lighting fixture to rewire it if the ballast fails, these bulbs are typically used in offices and other spaces 
where ceilings are 10 ft. high or less. 


3500K 4000K 5000K 
Wattage Item Item Item 
Equivalency Watts Brand Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
T8 Lamps, Medium Bi-Pin (G13) Base 
2 ft Nominal Length 
17 WLFL 10W Maxlite 1350 Im 56LF72 1380 Im 56LF71 1420 Im 56LF74 
3 ft Nominal Length 
25 W LFL 25W Maxlite 1600 Im 56LF86 1625 Im 56LF85 1650 Im 56LF87 
4 ft Nominal Length 
= 12W Shat-R-Shield = — 1900 Іт 55VR64 1900 Im 55VR65 
32 W LFL 12W Maxlite 1800 Im 56LF89 — — 1900 Іт 56LF90 
32W LFL 12.5W Philips 1800 Im 60EE66 1800 Im 60EE67 1800 Im 60EE68 


Hybrid LED General Purpose 
Linear Light Bulbs (UL Type A/C) PHILIPS 


Install in a fluorescent lighting fixture that is powered by a ballast. If the fixture's ballast fails, the fixture 
can be retrofitted with a compatible LED driver that provides power to the bulb. This spreads out the cost of 
converting lighting systems from fluorescent technology to LED technology. Users must verify that the light 
bulbs are compatible with the ballast in the fixture they will be installed in. 


3000K 3500K 4000K 5000K 
Wattage Item Item Item Item 
Equivalency Watts Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
5 Lamps, Miniature Bi-Pin (G5) Base 
jominal Leng 
15 W LFL 8W 100011 449086 | 1000im 449087 | 1050im 449088 | 1050im 449089 
3 ft Nominal Length 
25 W LFL 11W 140011 449090 | 140011 449091 | 1500Іп 449002 | 1500Іп 449093 
4 ft Nominal Length 
28 W LFL 14W 200011 449094 | 20001п 449095 | 2100im 449096 | 2100Іп 449097 
54W LFL 24W 3500m  53UG87 | 3300т 530086 | 35001т 53080 3500Іт 530090 
T8 Lamps, Medium Bi-Pin (G13) Base 
2 ft Nominal Length 
18 W LFL 7W 110011 522X59 | 11001Іп 527Х60 | 115011 527Х61 | 1150Іп 527Х62 
3 ft Nominal Length 
25 W LFL 8.5 W 130011  32MX91 | 1300m 32МХ92 | 1400im  32MX93 | 1400Іп 32МХ94 
4 ft Nominal Length 
13W 200011 406174 | 20001п 406175 | 2100im 406176 | 2100Іп 406177 
32 W LFL REAA 2000im 406766 | 2000lm 406167 2100Іп 406768 | 2100im 406169 
— = 240011 54ХҮ54 | 2500lm 54XY55 | 2500 Im 54XY56 
T8 Lamps, seb Fin a8] Base 
Single Pin СТТН 30W 720011 494Fi3 | 720011: 494Ғ14 
(Fa8) Base 86WLFL 35 = = = = 42001 53UG85 — = 
Safety sleeves and tube holders keep glass shards CLEAR RED YELLOW 
and phosphors contained when linear light bulbs 1 ет MORE Пале 
break, which eases cleanup and helps prevent T5 Lamps, Universal Pin, Outside fit : Б 
iniuri i i 20 %e in 4DZN4 = = 
injuries. They slip over LED or fluorescent linear aE Vein 4027-40748 4079 
bulbs to provide a shatterproof barrier that protects T8 Lamps, Universal Pin, Inside fit 
the bulb from impact, damage, dust, and moisture. 48 in 1522 | E518 | 1Е520 
А ; | : 96 in 1E516 1E512 — 
3V319 Colored sleeves tint the light that's emitted from the татр, RDC 
i ient-lighti š 96 3VH26 — = 
bulb and can be used in ambient: lighting or accent Tiz Lamps, ега Pin, Inside fit 
lighting applications as well as for marking safety 48 in 3V319 4VC49 4/С50 
areas, exits, or equipment. 96 in 3V320 4/051 | 4VCS2 
Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PHILIPS Current & 
SYLVANIA ‘shats:shielc.. 
Fluorescent General Purpose 
Linear Light Bulbs (No UL Type) 


An economical choice for lighting large spaces. They have 
pin-type connectors and can be installed in compatible lighting 


& Miniature Bi-Pin Medium Bi-Pin Recessed Double Single Pin 
fixtures that are powered by ballasts. (G5) Base (613) Base Contact (R17d) Base (Ға8) Base 
Color Bulb Нет Case Color Bulb Кет Case 
Watts Temp. Lumens Designation Brand No. Qty. Watts Temp. Lumens Designation Brand No. Qty 
T5 Bulb Shape, Miniature Bi-Pin (65) Base 17W 3500K ^ 1,350 Im — Sylvania 56GK26 30 
1 ft Nominal Length 17W 3500K 1,375 Im F17T8/TL835/ALTO Philips 492Х77 30 
ТАП 4100К 410 Im F8T5/CW Philips 492Ү01 25 17W 3500K 1,375 Im F17T8/TL835/PLUS/ALTO Philips 492Ү09 30 
8w 4100K 400 Im F8T5/CW Curren 2/235 24 17W 4100K 1,260 Im F17T8/SP41/ECO Current 6Х199 24 
8w 4200K 385 Im F8T5CW Sylvania 60UA59 25 17W 4100K 1,350 Im — Sylvania 56GK40 30 
2 ft Nominal Length 17W 4100K 1,375 Im F17T8/TL841/ALTO Philips 492Х76 30 
13W 3000K 880 Im F13T5/WW 25/CS Sylvania 60UA69 25 17W 4100K 1,375 Im F17T8/TL841/PLUS/ALTO Philips 492Ү10 30 
13W 4000K 830 Im == Sylvania 566К37 25 17W 5000K 1,300 Im F17T8/TL850/PLUS/ALTO Philips 492Ү11 30 
13W 4100K 850 Im F13T5/CW/HO Curren 2/806 24 17W 6500K 1,300 Im F17T8/TL865 PLUS/ALTO Philips 492Х78 30 
13 W 4100K 930 Im F13T5/CW Philips 492X99 25 2%; ft Nominal Length 
14W 3000K 1,240 Im F14W/T5/830/ECO Curren 5АЕ12 40 19W 4100K 1,350 Im F28T8/CW/A Current — 1F338 24 
14W 3500K 1,200 Im = Sylvania 56GK50 40 19W 4100K 1,375 Im F30T8/CW/4 Current — 5V495 24 
14W 3500K 1,240 Im F14W/T5/835/ECO Curren 5AE13 40 3 ft Nominal Length 
14W 3500K 1,350 Im F14T5/835/ALTO Philips 492X98 40 25W 3000K 2,045 Im F25T8/TL830/PLUS/ALTO Philips 492Ү12 30 
14W 4100K 1,200 Im — Sylvania 56GK54 40 25W 3000K 2,150 Im F025830ECO Sylvania 600443 30 
14 W 4100K 1,240 Im F14W/T5/841/ECO Curren 5АЕ14 40 25W 3500K 1,970 Im F25T8/SP35/ECO Current 6Х/04 24 
14W 4100K 1,350 Im F14T5/841/ALTO Philips 492X97 40 25W 3500K 2,045 Im F25T8/TL835/PLUS/ALTO Philips 492Ү13 30 
225W 3500K 1,950 Im F24T5/835/HO/ALTO Philips 492X94 40 25W 3500K 2,045 Im F25T8/TL835/ALTO Philips 492Ү15 30 
22.5 W 4100K 1,950 Im F24T5/841/HO/ALTO Philips 492X95 40 25 W 3500K 2,150 Im F025835ECO Sylvania 60UA66 30 
24W 3000K 1,760 Im FP24830HOECO Sylvania 60UA35 40 25 W 4100K 1,970 Im F25T8/SP41/ECO Current 6Х/06 24 
24W 3000K 2,000 Im F24T5/830/ECO/HO Curren 5АЕ24 40 25W 4100K 2,045 Im F25T8/TL841/ALTO Philips 492Х74 30 
24 W 3500K 1,760 Im — Sylvania 56GK53 40 25W 4100K 2,045 Im F25T8/TL841/PLUS/ALTO Philips 492Ү14 30 
24W 3500K 2,000 Im F24T5/835/ECO/HO Curren 5АЕ25 40 25W 4100K 2,150 Im F025/841/ECO Sylvania 610Ғ43 30 
24W 4100K 1,760 Im = Sylvania 56GK35 40 25W 5000K 1,995 Im F25T8/TL850/ALTO Philips 492Ү17 30 
24W 4100K 2,000 Im F24T5/841/ECO/HO Curren 5AE26 40 Shat-R- 
3 ft Nominal Length 25W Not Rated 2,150 Im — Shield 55VR70 30 
20.6 W 4100K 2,100 Im F21T5/841/ALTO Philips 492Х96 40 30W 4100K 2,200 Im F30T8/CW ALTO Philips 492Х75 30 
21W 3000K 1,930 Im F21T5/830/ECO Curren 5AE15 40 30W 4200K 2,180 Im = Sylvania 56GJ99 24 
21 W 3500K 1,930 Im F21T5/835/ECO Curren 5AE16 40 30W 4200K 2,180 Im = Sylvania 56GK01 24 
21W 3500K 2,100 Im F21T5/835/ALTO Philips 492Ү22 40 4 ft Nominal Length 
21W 4100K 1,900 Im — Sylvania 56GK13 40 25 W 3500K 2,350 Im F32T8/25W/SPX35/ECO Current 2ЕТВ7 36 
21W 4100K 1,930 Im F21T5/841/ECO Curren 5AE17 40 25W 3500K 2,400 1п F32T8/ADV835/XLL ALTO 25W Philips 492Х72 30 
38W 3000K 3,500 Im F39T5/830/HO/ALTO Philips 492X91 40 25 W 3500K 2,425|m F32T8/ADV835/XEW/ALTO 25 Watt Philips 492Ү18 30 
39W 3000K 3,100 Im — Sylvania 56GK33 40 25W 3500K 2,500 Im = Sylvania 56GK08 30 
39 W 3000K 3,500 Im F39T5/830/ECO/HO Curren 5АЕ27 40 25W 4100K 2,300Im _ F32T8/VEA841/XEW ALTO 25W Philips 492Х73 30 
39W 3500K 3,500 Im F39T5/835/ECO/HO Curren 5AE28 40 25 W 4100K 2,350 Im F32T8/25W/SPX41/ECO Current 2ETR8 36 
39 ү/ 4100К 3,255 Im FP39841HOECO Sylvania 60ША56 40 25 W 4100K 2,4001m  F32T8/ADV841/X LL ALTO 25W Philips 492X70 30 
4 ft Nominal Length 25 W 4100K 2,425 Im_F32T8/ADV841/XEW/ALTO 25 Watt Philips 492Ү19 30 
26W 3500K 2,900 Im F28WT5/835/WM/ECO Curren 2EAH4 40 25 W 4100K 2500 Im — Sylvania 56GK76 30 
27.9W 3500K 2,900 Im F28T5/835/ALTO Philips 492X92 40 25W 4100K 2500 Im — Sylvania 56GK77 30 
27.9W 4100K 2,900 Im F28T5/841/ALTO Philips 492Х93 40 25 W 5000K 2,350 Im F32T8/25W/SPX50/ECO Current 2ETR9 36 
28 W 3000K 2,660 Im F28W/T5/830/ECO Curren 5АЕ18 40 25 W 5000K 2,350Іт — F32T8/ADV850/X LL ALTO 25W Philips 492Х71 30 
28W 3500K 2,600 Im — Sylvania 56GK80 40 25 W 5000K 2,400 Im F32T8/ADV850/XEW/ALTO 25 Watt Philips 492Ү20 30 
28W 3500K 2,660 Im F28W/T5/835/ECO Curren 5AE19 40 25 W 5000K 2,900 Im — Sylvania 56GK27 30 
28 W 4100K 2,600 Im — Sylvania 56GK75 40 28W 3000K 2,725 Im — Sylvania 56GK36 30 
28W 4100K 2,660 Im F28W/T5/841/ECO Curren 5АЕ20 40 28W 3500K 2,515 Im F28T8/XL/SPX35/ECO Current — 2ETU2 36 
28W 5000K 2,530 Im F28T5/850/ECO/HO Curren 2EAE5 40 28 W 3500K 2,600 Im F28T8/SXL/SPX35/ECO Current 29UY21 36 
51W 5000K 4,790 Im — Current — 2EAF9 40 28W 3500K 2,725|m —— FS2T8/ADV835/EW/ALTO 28W Philips 492Х64 30 
54W 3000K 5,000 Im F54T5/830/ECO/HO Current 5AE33 40 28W 3500K 2,725 Im — Sylvania 56GK81 30 
54W 3000K 5,000 Im FP54830HOECO Sylvania 60UA19 40 28 W 4100K 2,515 Im F28T8/XL/SPX41/ECO Current 2ETU3 36 
54 W 3500K 4,480 Im — Sylvania 56GK55 40 28W 4100K 2,600 Im F32T8/VEA841/EW/ALTO 28W Philips 492Х68 30 
54W 3500K 5,000 Im F54T5/835/ECO/HO Curren 5AE34 40 28 W 4100K 2,600 Im = Sylvania 56GK38 30 
54W 4100K 3,975 Im — Sylvania 56GK32 40 28 W 4100K 2,645|m ҒЗ2Т8/А0/841/ЕМ//ЛІТО 28W Philips 492X65 30 
54 W 4100K 4,480 Im — Sylvania 56GK91 40 28 W 4100K 2,6501m — F32T8/ADV841/2XL/ALTO 1 28W _ Philips 492X69 30 
54 W 4100K 5,000 Im F54T5/841/HO/ALTO TG Philips 492X89 40 28W 4100K 2,725 Im — Sylvania 56GK93 30 
54 W 4100K 5,000 Im F54T5W/841/ECO/HO Current 5AE35 40 28 W 5000K 2,515 Im F28T8/XL/SPX50/ECO urrent 2ETU4 36 
54W 5000K 4,300 Im — Sylvania 56GK65 40 28W 5000K 2,595|m  F82T8/ADV850/EW/ALTO 28W Philips 492Х66 30 
54W 5000K 4,800 Im F54W/T5/850/ECO/HO Current 5AE36 40 28W 5000K 2,600 Im — F32T8/ADV850/2XL/ALTO I| 28W — Philips 492Х67 30 
54W 6500K 4,750 Im F54T5/865/ECO/HO Current 5AE37 40 28W 5000K 2,600 Im — Sylvania 56GK30 30 
54.1 W 3500K 5,000 Im F54T5/835/HO/ALTO Philips 492Х88 40 28W 5000K 2,725 Im = Sylvania 56GK48 30 
54.1 W 4100K 5,000 Im F54T5/841/HO/ALTO Philips 492Х86 40 32 W 3000К 2,775 Im F32T8/TL930/ALTO Philips 492Х53 30 
54.1 W 5000K 4,800 Im F54T5/850/HO/ALTO Philips 492Х87 40 32W 3000K 2,800 Im F032830ECO Sylvania 60UA13 30 
541W 5000K 4,800 Im F54T5/850/HO/ALTO TG Philips 492Х90 40 32W 3000K 2,950 Im F32T8/SPX30/ECO2 Current 4Р114 36 
5 ft Nominal Length 32W 3000K 3,000 Im F032830XPECO3 Sylvania 60UA41 30 
35.5 W 3000K 3,650 Im F35T5/830 Philips — 788VR9 40 32W 3500K 2,450 Im FO32V35ECO Sylvania 60UA22 30 
35.5 W 4100K 3,650Іт —— FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1450 Philips 78870 40 32W 3500K 2,625 Im F32T8/TL935/ALTO Philips 492Х55 30 
80 W 3000К 6,510 Im FP80830HOECO Sylvania 60UA15 40 32W 3500K 2,625 Im F32T8/TL935/ALTO TG Philips 492Х84 30 
12" Nominal Length — Shat-R- 
8w 4000K 385 Im — Sylvania 56GK25 25 32W 3500K 2,625 Im Shield fee 30 
T8 Bulb Shape, Medium Bi-Pin (G13) Base 32W 3500К 2,8501 = Sylvania 56GK03 30 
18" Nominal Length 32W 3500K 2,915 Im F32T8/XL/SPX35/HL/ECO Current — 3CA62 36 
15W 4200K 825 Im = Sylvania 566.81 24 32W 3500K 2,950 Im F32T8/TL835 PLUS ALTO Philips 492Х59 30 
1% ft Nominal Length 32W 3500K 2,9501т F32T8/SPP35/ECO Current 4PL15 36 
15W 6500K 700 Im = Sylvania 56GK04 24 32W 3500K 2,950 Im F032835ECO Sylvania 60UA16 30 
155W 4100K  830Im F15T8/CW Philips 492Х80 25 32 W 3500K — 2,975 Im = Sylvania 56GK94 30 
15.5 W 6200K 725 Im F15T8/D Philips — 492X79 25 32W 3500K 3,000 Im F32T8/ADV835 ALTO Philips 492Х63 30 
2 ft Nominal Length 32W 3500K 3,1001т = Sylvania 56GK14 30 
17W 3000K _ 1,260 Im F17T8/SP30/ECO Current 6Х195 24 32W 4100K ^ 2,450 Im FO32V41ECO Sylvania 60UA36 30 
17W 3500K 1,260 Im F17T8/SP35/ECO Current 6XT97 24 32W 4100K 2,600 Im F32T8/TL941/ALTO Philips 492Х54 30 
32W 4100K 2,600 Im F32T8/TL941/ALTO TG Philips 492Х83 30 
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LIGHTING Scan. Order. Done. ef 
Linear Lamps Details on page A1. E 


PHILIPS Current? SYLVANIA 'shstr-shielc-.. 
Fluorescent General Purpose Linear Light Bulbs (No UL Type) 


Color Bulb Item Case Color Bulb ltem Case 
Watts Temp. Lumens Designation Brand No. Qty. Watts Temp. Lumens Designation Brand No. Qty. 
32W 4100K — 2,915 Im F32T8/XL/SPXA1/HUECO Current —3CA64 36 59W 4100K — 5,900 Im F96T8/XL/SPX41/2 Current 36H784 24 
32W 4100K — 2,940 Im — Sylvania 56GK44 30 59W 4100K 5,9001т F96T8/TL841 PLUS ALTO Philips ^ 55DY79 25 
32W 4100K 2,9501т F32T8/TL841 PLUS ALTO Philips 492X58 30 59W 50006 5,900 Im F96T8/XL/SPX50/2 Current 36H785 24 
Shat-R- T12 Bulb Shape, Medium Bi-Pin (613) Base 
32W 4100K 2,950 Im Shield  99VR67 30 2 ft Nominal Ir 
32W 4100K 2,950 Im = Sylvania 566К06 30 20W 4100K — 1,1501m F20T12/CW/ECO Current — 6NB14 24 
32W 4100K ^ 2,950 Im = Sylvania 56GK74 30 20W 6500K —— 945Im F20T12/D/ECO Current — 6NB15 24 
32W 4100K 2,975 Im — Sylvania 56GK95 30 4 ft Nominal Length 
32W 4100K 3,0001т F32T8/ADV841 ALTO Philips 492Х61 30 34W 4100K — 2,200|m F84/CX41/WM/ECO Current 24W596 30 
32W 4100K 3,0001т F32T8/SPP41/ECO Current — 4PL16 36 40W 4100K 2,500 Im = Sylvania 56GK41 30 
32 W 4100K — 3,1001m = Sylvania 56GK70 30 40W 4100K 2,600іт FA0T12/CW/ALTO Philips 492Ү04 30 
32W 5000K 2,6001т F32T8/TL950/ALTO Philips 492Х56 30 40W 4100K — 2,600Im F40T12/CW/ALTO Philips 492Ү07 30 
32W 5000K 2,600 Im F32T8/TL950/ALTO TG Philips 492Х82 30 40W 5000K  1,870Im ҒА0112/С50/ЕС0 Current 6МВ36 30 
32W 5000K ^ 2,790 Im — Sylvania 56GK63 30 40W 5000K ^ 2,400 Im — Sylvania 566J95 30 
32W 5000K 2,8201т F32T8/XL/SPX50/HL/ECO Current — 4ZY40 36 40W 5000K 2,545 Im F40T12/C50/ALTO Philips 492Ү08 30 
32W 5000K 2,8501т F32T8/TL850 PLUS ALTO Philips 492Х60 30 40W 6500K  1,7401m FA0T12/DX/ECO Current 6МВ37 30 
32W 5000K 2,9001т = Sylvania 56GK84 30 40W 6500K — 2,325Im FA0DX ALTO Philips 492Ү05 30 
32W 5000K ^ 2,925 Im == Sylvania 56GK45 30 40W 6500K — 2,400 Im — Sylvania 56GK39 30 
32W 5000K ^ 2,935 Im F32T8/ADV850 ALTO Philips 492Х62 30 Т12 Bulb Shape, Recessed Double Contact (8174) Base 
32W 5000K 2,9501т F32T8/SPP50/ECO Current —.3VK11 36 60 W 4100K 4,0501т FA8T12/CW/HO Current 3V443 24 
32W 5000K ^ 2,950 Im — Sylvania 56GK19 30 60W 4100K — 4,0501m F48T12/CW/HO ALTO Philips 492Ү06 15 
32W 5000K 3.000 1т == Sylvania 566К47 30 60W 4200K — 4,0501m — Sylvania 56GK31 30 
32W 6500K 2,6001Іт F32T8/TL965/ALTO Philips 492X57 30 60W 6500K 3,400 m F48112/D/HO Current 4/924 24 
32W 6500K 2,6001т F32T8/TL965/ALTO TG Philips 492Х85 30 4% ft Nominal Length 
32W 6500K — 2,725 Im F32T8/SPX65/ECO Current 34789 36 75W 65006 3,830 Im F60T12/D/HO Current — 4V931 15 
32W 6500K 2,925 Im — Sylvania 56GK79 30 5 ft Nominal Length 
32W 7500K — 1,600Im F32T8/C75/ECO. Current 467406 36 75 W 41006 4,4801т F60T12/CW/HO Current 4/476 15 
T8 Bulb Shape, Recessed Double Contact (8174) Base 6 ft Nominal Length 
44W 4100K 4,0001т FA8T8/TL841/HO ALTO Philips ^ 55DY77 25 85W 4100K 6,350|m F72112/CW/HO Current —3V438 15 
8 ft Nominal Length 85W 6500K — 5,350|m F72T12/D/HO Current 4/444 15 
86W 3500K X 8,200 Im F96T8/SPX35/HO Curren 2F954 24 7 ft Nominal Length 
86 W 4100K 8,200 Im F96T8/SPX41/HO Current 2F956 24 100W 4100K  7,4601m F84T12/CW/HO Current 4/445 15 
86 W 41006 8,200 11 F96T8/TL841/HO/PLUS ALTO Philips 492Х81 25 100W 65006 6,5001т F84T12/D/HO Current 4/446 15 
86W 5000K ^ 8,200 Im F96T8/SPX50/HO. Curren 2F958 24 8 ft Nominal Length 
T8 Bulb Shape, Single Pin (FA8) Base 110W 4100K 8,8001т F96T12/CW/HO-O ALTO Philips 492Ү03 15 
8 ft. Nominal Length T12 Bulb Shape, Single Pin (FA8) Base 
59 W 3500K 5,900 Im F96T8/XL/SPX35/2 Current 36Н783 24 5 ft Nominal Length 
59W 3500K 5,900 Im F968/TL835 PLUS ALTO Philips 550Ү78 25 50W 4100K 3,600 Im F60T12/CW Current 4/954 15 
ШЕ Shat-R- 8 ft Nominal Length 
39 W к 59001m Shield  99VR68 25 75W 4100K 5,000 Im F96T12/CW/ALTO Philips 492Ү02 15 
59W 35006 5,950 Im F96T8/XLSPX35WMP Current 429U42 24 75W 6500K  4,5001m F96T12/DX/ALTO Philips 492Ү21 15 
Shatter-Resistant Linear Light Bulbs Current & "m 


A surface coating keeps broken glass, mercury, and phosphors contained Ishat-r-shield.... 
if the bulbs burst or break. This prevents safety hazards by keeping the 
contaminants from spreading into the surrounding area. They are also used in 


areas where the light bulbs may be exposed to shaking or impacts, such as 
railway systems and freight elevators. 

Light Color Bulb Item 
Technology Watts Temp. — Lumens Designation Brand No. 
T5 Bulb S s Miniature Bi-Pin (65) Base 


4 ft Nominal Length 


28W  3500K  2,813Im F28T5/835/ECO/CVG Curren 1PDD7 Miniature Medium Recessed Double Single Pin 
28 W 4100K 2813 m F28T5/841/ECO/HO/CVG - Curren = ЛРО08. Bi-Pin Bi-Pin Contact (Fa8) Base 
А т == at-R-Shie 
49 W 5000K 48001 — Shat-R-Shield 21GP82 (G5) Base (613) Base (R17d) Base 
Fluorescent 51W 4100K 4,850 Im F54T5/841/WM/ECO/CVG Curren 4СЕХЗ Light Color Bulb Item 
54W 3500К 4,850Іт  F54T5/835/HO/ECO/CVG/HO Curren 5ТВ63 Technology Watts Temp. Lumens Designation Brand No. 
54W 41006  4,850lm  F54T5/841/HO/ECO/CVG/HO Current 5ТВ64 28W  3500K  2,595lm  F28T8/XL/SPX35/ECO/CVG Current 3DXN8 
54W 4100К 5,000 Im F54T5/841/HO Shat-R-Shield 54YG46 28W  4100K  2,595lm  F28T8/XL/SPXAi/ECO/CVG _ Current — 3DXN9 
54 W 5000K 4,650Іт F54T5/850/HO/ECO/CVG Current — 1TGY9 28W  4100K  2.72blm F32T8/ADVB41/EW/28W ^ Shat-R-Shield 21GP85 
5000K — 5.000 Im F5475/850/HO Shat-R-Shield 54YG47 28W 5000K  2.5951m  F28T8/XL/SPXbO/ECO/CVG _ Current — 3DXP1 
T8 Bulb na Medium Bi-Pin (613) Base 28W 5000K  2,6/5lm F32T8/ADV850/EW/28W ^ Shat-R-Shield 21GP86 
2 ft Nominal Length 32W 3000K 2,6901 F32T8/SPX30/ECO/CVG Current 5ХМ96 
85W 30006 12501 LED8ET8/G/2/830 Current — 61KJ89 Fluorescent 32 W 35006 2.6901 F32T8/SPX35/ECO/CVG Current — 5XN97 
LED 8.5 W 3500K 12501т LED8ET8/G/2/835 Current — 61KJ74 32W  4100K 2,600 Im F32T8/TL941/Alto Shat-R-Shield 8PK79 
8.5 W 40006 13501т LED8ET8/G/2/840 Current — 61KJ75 32W  4100K 2,6901т F32T8/SPXA1/ECO/CVG Current — 5XN98 
8.5 W  5000K 13501т LED8ET8/G/2/850 Current — 61KJ76 32W  5000K 2,6001т F32T8/TL9SO/Alto Shat-R-Shield 21GP84 
Fluorescent .1/.W 3500K 1,2011  F1718/SP35/ECO/CVG Current 4WW97 32W 5000K 2.715|m S/BF3TB/SPX/ECO/CVG Current —4ZY43 
17W  4100K 1,220Іп Fi7T8/SPA1/ECO/CVG Current 4WW98 32W  5000K 2,9101  F32T8/XL/SPX50/H/CVG Current 2EAE7 
3 ft Nominal Length 32W  6500K 2,900їт  Р32185РХ65ЕС0/0/6 Current 47/42 
TIW  3000K 14001 LED11ET8/G/3/830 Current  61KJ90 Т8Вшһ Shape, Single Pin (FAS) Base 
LED 11W 3500K 14501т LED11ET8/G/3/835 Current —61KJ77 84 Nominal Length 
{iW 4000K 14501т LEDTTET8/G/3/840 Current — 61KJ78 F 59W  4100K 5,7701 F96T8/SPX41/CVG Current  4WW77 
11W 5000K  1500lm LED11ET8/G/3/850 Current 61KJ79 uorescent 59 'W ^ 4100K 5,9001 FO96/841/ECO (PK X24)  Shat-R-Shield 9UCNS 
Fluorescent 29 W — 3500K 1,920 Im F25T8/SP35/W/ECO/CVG — Current — 4WWe4 ТІ2 Bulb Shape, Medium Bi-Pin (G13) Base 
25W 4100K  1,920|m  F25T8/SPAi/WM/ECO/CVG Current 4WW65 4 ft Nominal Length 
4 tt Nominal Length 34W 4100K 2,130]m F34/CX41WMECOCVG Current 4WX02 
10W 30006 15001т LED10ET8/G/4/830 Current 61KJ91 Fluorescent 40М/ 35006 2,550 Im ҒА0112/ЕС0 Shat-R-Shield 33Н566 
10747 3500K 15501т LEDTOET8/G/4/835 Current — 61KJ80 40W  4100K 2,6001: F40T12 CW SUPREME Shat-R-Shield 33H567 
10W 4000K 15501т LED10ET8/G/4/840 Current — 61KJ81 40W  6500K  1,687|m F40T12/DX/ECO/CVG Current | 3DXP2 
10W 5000K 16001т LED10ET8/G/4/850 Curren 61KJ82 T12 Bulh Shape, Recessed Double Contact (R17d) Base 
11W  3000K 20001т LED15ET8/G/4/830 Current  61К102 84 Nominal Length 
LED 15W  3500K 21001т LED15ET8/G/4/835 Current — 61KJ83 Fluorescent 110 W  4100K 8,800 Im F96T12/CW/HO/O Shat-R-Shield 21EK75 
15W 4000K 21001т LED15ET8/G/4/840 Current 61KJ84 T12 Bulb Sha е, Single Pin (ҒА8) Base 
15W  5000K  2150Im LED15ET8/G/4/850 Curren 61KJ85 6 ft Nominal Le 
18W 30006 23001т LED18ET8/G/4/830 Current — 61KJ93 Fluorescen EX) 4100K 4,4501т = Shat-R-Shield 55VR69 
18W 3500K 24001т LED18ET8/G/4/835 Current 61KJ86 8ft. Nominal Length 
18W  4000K 24001т LED18ET8/G/4/840 Current — 61KJ87 Fluorescent Z2 W 3500K — 5,000 Im F75T12/ECO Shat-R-Shield 33H568 
18W  5000K 24501т LED18ET8/G/4/850 Current — 61KJ88 75 W 41006 5,000Іп F96T12CW SUPREME Shat-R-Shield 33H569 
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PHILIPS Current & ГЛахінте 
Plug & Play LED U-Bend Light Bulbs (UL Type A) 4 


Install in fluorescent lighting fixtures powered by ballasts. Use of these bulbs avoids the expense E 
of retrofitting lighting fixtures with LED drivers or wiring the bulbs into the building's power supply 


when switching lighting systems. Users must verify that the light bulbs are compatible with the 2 48UV48 
ballasts in the fixtures they will be installed in. A 
Bulb 3000K 3500K 4000K 5000K 
Wattage Bend Item Item Item Item 
Equivalency Watts Radius Brand |Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
T8 Lamps, Medium Bi-Pin (613) Base Medium 
22 % in Length Bi-Pin 
13 W біп Philips 2,000Im 53YZ39 2,000Іт 53Ү740 2,100 т 53Ү741 2,100Im 53Ү742 (G13) Base 
32W LFL 13 W 6in  Curent| — = 1,850 Іт 246М07 1,900 1т 48UV48 1,9001т 48UV49 
13 W біп Махійе | — = 1800Іт  56LF76 |1850!т 56LF75 1900Іт  56LF77 


Current © PHILIPS 
Ballast-Bypass LED U-Bend Light Bulbs (UL Type B) 


Ballast-bypass bulbs do not require a ballast or driver for power. Install in compatible fluorescent 
lighting fixtures. These bulbs eliminate the risk of lighting outages due to faulty ballasts or drivers 
and avoid the expense of installing LED drivers when converting lighting systems. They require the 
fixtures to be wired into the building's power supply, so they are not suitable for facilities that have 


frequent power surges. 494P27 
Bulb 3000K 3500K 4000K 5000K 
Wattage Bend Item Item Item Item 
Equivalency Watts Radius Brand (Lumens Мо. Lumens Мо. Lumens — No. Lumens No. Medium 
T8 Lamps, Medium Bi-Pin (613) Base er 
T Bi-Pin 

22 % in Length G13) B. 
28/32W LFL 13W біп Current 1,750Іт 61КТ11 11,800 lm 61КТ12 1,850Іт 61KT13 11,850 1т 61КТ14 ( ) Base 


13W 1%іп Current 11,750 1т 61КТ15 1,800Іт 61КТ16 1,850Іт 61КТ17 1,850Іт 61КТ18 
32WLFL 155М/ біп Philips 2,000 Іт 494Р27 2,000 іт 494Р28 2,100 іт 494Р29 /2.1001m 494Р30 


PHILIPS Current@ Ш svivamia РРР 
Fluorescent U-Bend Light Bulbs (по UL Type) 


An economical choice for lighting large spaces, these bulbs have pin-type connectors and can 
be installed in compatible lighting fixtures with a ballast that provides current to the bulb. 


3000K 3500K 4100K 5000K 
Bulb Bend Item Item Item Item 
Watts Radius Brand | Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
T8 Lamps, Medium Bi-Pin (613) Base 
22 % in Length Medium 
25W біп Philips — — — — 2,4001 492Ү28 = = Bi-Pin 
1%in Philips — — 2,7501m 492Ү25 2,750Іт —492Y24 — — (G13) Base 
aw  іЙіп Current 2,4011 — 2ETT7 |2440Im —2ETT8 | 2,4401п 2ЕТТӘ — — 
1%іп LumaPro| — — 2,7001m 5МРІ8 2700Іп  5NPL9 — — 
1%in Sylvania | — — 2,7251m 566К71 | 2,7751т —56GK78 — — А 
6in Current — — 24401m 4НҮ85 2,440Іт 4НҮ86 - - 1 
6in ІшпаРго 2,800Іп 5МРІ4 | 2,800Im 5МРІБ 2,800Іп 5МР16 - - 
Gin Current 2,4401Іп 4НҮ84 2,800Іп — 2ETT2 2,4300Іп 2ЕТІЗ - - 
32W 6in Ѕумапіа | - — 2,9001m — 56GK43 |2,9001m 560К88 2,850Іт — 56GK28 
бі бумла) — - 2,8501m — 56GK57 |2,850Im — 56GK89 — — 
6 in Philips — — 2,8001m — 492Y26 | 2,800im 492ү23 2,750Іт 492ү27 
6in Sylvania — — — — 2,850 Im — 60UA64 — — 
T12 Lamps, Medium Bi-Pin (613) Base 
40W біп Philip | — = = —  [|2300m 492v29 | — = 56GK88 
һан лек. [)axLiTe 
Fluorescent Shatter-Resistant U-Bend Light Bulbs 
A coating on the surface of the bulb keeps broken glass, mercury, and phosphors contained if the 
bulb bursts or breaks, preventing safety hazards. Install in compatible lighting fixtures to provide 6DZGO 
general area lighting in manufacturing plants, food-processing facilities, and other environments 
where product contamination must be avoided. Use in areas where the light bulbs may be exposed i. 
to shaking or impacts, such as railway systems and freight elevators. 
3000K 3500K 4000K 
Bulb Bend Item Item Item 
Watts Radius Brand Lumens No. Lumens No. Lumens No. 


T8 Lamps, Medium Bi-Pin (613) Base 
22 % in Length 


Medium 
32W біл ShatR-Shield| 280011 60748 | 2480011 60760 | 2240011 60761 Bi-Pin 
25 1⁄2 in Length 
15W біп Maxlite = = 180011 56ІҒ78 | 185011 56ІҒТ8 (613) Вазе 


T12 Lamps, Medium Ві-Ріп (613) Base 
22 % in Length 
40W 6 in Shat-R-Shield — — 2,300 Im 33H577 2,300 Im 33H578 
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(ШІНШІ Current® PHILIPS 
Fluorescent Circline Light Bulbs 


These compact bulbs Color Item Case 
consist of a tube that has Watts Temp. Lumens Brand Designation No. Qty. 
Я 4-Pin (6100) Base 
been bent into a circle 8 % in Overall Bulb Dia. 
to provide even light 15W 4100K 140011 Feit Electric FC8/840/LED — 56JH58 12 
ТҚЕ dade dee 12i Г Oo Bulb Dia. 
distribution for general - 41006 200016 Feit Electric FCIZ/SAU/LED 56ІН57 12 
area lighting. They can fit Ph ILL T 
= аа LAN AN GE EE a G 
E ili , т ilips 
as drum-style ceiling 22W 30006 1150m Philips ЕСВТО — 492Y31 — 12 
E S е fixtures and magnifier P 6200K $10 Im Philips FCBT9 _ 492Y32 12 
ircli 12 in Overall Bulb Dia. 
ч... lamps. Circline aon 4100K 1,950 Im Current  FCI2TU/CW 10776 12 
= have bases with pins 32W 1.800 Im Philips FCI2T9 — 49233 12 
4-Pin (G10q) 1V860 that plug into matching 3000K 1,900 Im Philips FCT2T9 492Y34 12 
ket tibl 16 in Overall Bulb Dia. 
sockets on compatible 40W 4100K 2,700 Im Current ЕС1679 1V880 12 
light fixtures. 2,500 Im Philips FC16T9 492735 12 
SYLVANIA PHILIPS Current ®© 
PL-L Long Twin-Tube Plug-In Light Bulbs 
PL-L long twin-tube plug-in light bulbs have an overall length of 8 in. or more. 
The bulbs have bases with four pins that plug into matching sockets on light- 
2% 494034 4-Pin ing fixtures. Compact fluorescent (CFL) and fluorescent versions of these bulbs 
А (2611) Ваѕе consist of two long tubes. PL-L long twin-tube plug-in light bulbs are used іп 
м” hall lights, office lights, and signs. 
2700K 3000K 3500K 4100K 
Light Wattage Item Item Item Item 
Technology Equivalency Watts Base Type Brand Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
4-Pin Base, PL-L Plug-In Light Bulbs 
ора, 40W 33W 4-Ріп (2611) Sylvania - - - - - - 2709 Im 56GK82 
LED 40W CFL 16.5W 4-Ріп (2611) Philips — = 220011 494034 2,200 Im 494035 2,3001т 494036 * 
40 W LFL 17W —4-Pin (2611) Philips — — 2100 Im 784МА6 2100 Im 784NA7 2200 Im 784NA8 * 
60W INC 13W 4-Pin(2GX7) Sylvania 688 Im 60UA18 = = = = = = 
ee EM INC ЗИ Рп Gor Current = - C mus Um 1E305 1.080 im 6V033 
-РІП yivania. = = E m = = = = 
LED IOW INC/22W CFL  17W 4-Ріп (2611) Current = 2,150Im —— 48UV44 215011 4801045 220011 480146 * 
100W INC 363W 4-Ріп (2611 Philips = = 3,500 Im 492Y98 — — — = 
TOWING 40W 4Pin Bait Philips = = = = 3,500 Im aL 3,500 Im 492Y99 
150W IN 25W  4-Pin(2G11 urrent = = = = 2,600 Im AFFC2 = — 
«Compact, ——1 үт 38W 4-Ріп Т) Current = = = = 2510m  6V066 251011 6V039 
180W INC 40W 4-Ріп (2611 Current = = 2,840 Im 4VC25 2,840 Im 4VC26 2,840 Im 4VC27 
180W INC 40W 4-Ріп (2611 Sylvania = = 3150 Im 56GK17 3150 Im 56GK90 — — 
200W INC 55W Pin (2611) Current = = = - — — 4,080 Im 6XV16 
* 4000K 
— 
PHILIPS 
454675 2-Pin (GX23) 4-Pin GX24Q-5 
Base Base 


QHH PHILIPS SYLVANIA Current® 
PL-S Short Twin-Tube Plug-In Light Bulbs 


PL-S short twin-tube plug-in light bulbs have a maximum overall length of 7 in. Compact fluorescent (CFL) and fluorescent versions of these bulbs consist of two 
short tubes.The bulbs have bases with two or four pins that plug into matching sockets on lighting fixtures. PL-S short twin-tube plug-in light bulbs are used in 
emergency lighting, wall lights, and bulkheads. 


2700K 3000K 3500K 4100K 5000К 
Light Wattage Item Item Item Item Item 
Technology Equivalency Watts Base Type Brand | Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
2-Pin Wedge-Base, PL-S Plug-In НИШ Bulbs 
LED 13W INC 6 W 2-Ріп (GX23) Feit есігіс 600Im 56./Н48 — — — — — — — — 
13W LFL W 2-Pin (923) Philips 5201т 194678 — — 560Іт 1494674 | 560Im 494080 * = = 
40W INC 9W 2-Pin(G23) Sylvania | 600Im 600А70 — — — — — - = = 
60W INC 13W 2-Pin (GX23-2) Current | 685Im 1Р0/3 = = 685 іт — 1PGV6 = = 
Compact Fluorescent 60W INC 13W 2-Pin(GX23) Sylvania | 800Im — 566J96 8001п 600А53 | 800Im 600451. 800Im 566К22 — — 
р 60W INC 13W 2-Pin 3) Current | 710Іп 1Р008 = = 7101т 1Р605 | 710lm — 1PGU6G = — 
60W INC 13W 2-Pin(GX23-2) Sylvania | 7801m — 60UA25 | 780Im 600А27 — — — — = — 
60W INC 13 W 2-Pin (GX23 Sy vania = = = E = == 780 іт 560К09 = E 
LED 60W INC/13 to TSWCFL 5 W 2-Pin КООЗ) urrent | 500Іп — 54EL33 5301п 54EL34 | 545 1п  54EL35 | 560їп  54EL36 * | 565 т 54ЕІЗ7 
Bow NG 180 251 69402) Current 980Іт — 1PGW6 — 98011 TEGWE 980im — 1PGW9 = = 
-Pin - ylvania — — — m — — — 
Compact Fluorescent 75W INC 18W  2-Pin(G24D-2) Sylvania 1,150im 60UA63 |  — = = = = = = = 
100W INC 13W 2-Pin (GX23) Philips 825Іт 1492706 — E = = = == = = 
4-Pin Base, PL-S Plug-In Light Bulbs 
Compact Fluorescent 60W INC 13 W 4-Pin (26X7) — Sylvania — — 688 Im — 60UA26 — — 688Im — 60UA31 — — 
4-Pin Wedge-Base, PL-S Plug-in Light Bulbs 
LED W INC 11.8W 4-Ріп (GX24q) Feit Electric| 800 1 56/Н86 = = = — = = = = 
SBW NC 12W 4-Ріп (GX24q) Feit Electric 1100Im — 56JH85 = = = = == = = = 
* 4000K 
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2-Pin 2-Pin D: 
= (GX23) (GX23-2) 
PHILIPS Current &? SYLVANIA Base Base БИШ 
PL-C Quad-Tube od 
Plug-In Light Bulbs 
PL-C quad-tube plug-in light bulbs have a maximum 
overall length of 9 in. They have a larger diameter and ( 
provide more light than PL-T triple-tube plug-in light bulbs. 2-Pin 2-Pin 2-Pin 
The bulbs have bases with two or four pins that plug into (G23) (G24D.2) \ /  (G24D-3) 
matching sockets on lighting fixtures. Compact fluorescent 1 il" Base Base Base 
(CFL) and fluorescent versions of these bulbs consist of four "m " І 
tubes. PL-C quad-tube plug-in light bulbs are used in desk ! ІШ UTHIU 
lamps, emergency light fixtures, downlights, sconces, corri- 54EL38 492209 
dor lights, office light fixtures, and retail store light fixtures. 
2700K 3000K 3500K 4100K 
Light Wattage Item Item Item Item 
Technology Equivalency Watts Base Type Brand Lumens No. Lumens No. Lumens No Lumens No. 
2-Pin Wedge-Base, PL-C Plug-In Light Bulbs 
13W LFL 5W 2-Pin (GX23) Philips — — — — 550 Im 494C83 580 Im 49484 * 
LED 13W ІНІ. 5W 2-Pin (GX23) Philips — — — — 550 Im 494687 580 Im 49488 * 
32W CFL 12W 4-Pin (G24q/GX24) Philips 1,30011 561Х22 - - — — — — 
Compact 60W INC 13W 2-Pin (GX23-2) Current — — — — 685 Im 1PGV5 = = 
Fluorescent 65W INC 18W 2-Pin (G24D-3) Sylvania — — — — == = 1150 Im 56GK24 
LED — 75WINC/18to 20WCFL 10.517 2-Pin (G24d) Current 100011 —— 54EL38 | 1,000Im  54EL39 | 1050Іп 54840. 1,.050Im  54EL41 * 
100W INC 12.7 W 2-Ріп (GX23-2) Philips — — - - - - 800 Im 492208 
100W INC 13 W 2-Pin (GX23) Philips — — — — — — 825 Im 492207 
Somia 100W INC 17.9W 2-Pin (6240-2) Philips — — — — — — 120011 492702 
Pore eshi 100W INC 18W 2-Pin (6240: 2) Philips — — - - 120011 492701 — — 
100W INC 26W 2-Pin (G24D-3) Sylvania i710im  56GJ94 1,710im  60UA44 | 1710Im 56GK49 | 17101п 56GK59 
100W INC 26W 2-Pin (G24D-3) Current 1460lm 1Р0Х9 — — 1,4011  1PGY2 | 1,460im 1РбҮЗ 
100W INC 26.5 W 2-Pin (G24D-3) Philips 1.800 1т 492703 — — 1,8001m ^ 492204 | 1,800Im 492705 
4-Pin Wedge-Base, PL-C Plug-In Light Bulbs 
26W CFL 85W 4-Pin(G24g/GX24) Philips 850 Im 44ZA56 900im  447А55 900 Im 447А60 950 Im 447457 * 
LED 26W CFL 10.5W _ 4-Pin(G24q/GX24) Philips 1200Іп 4474534. 1,2001т  44ZA58 | 1200Іп 442458 1,300Іп 447454 * 
32W CFL 12W 4-Ріп (G24q) Philips — — - - 14501т 55Ү034/ 15001т 55YD33 * 
32W CFL 12W 4-Pin (G24q) Philips — — — — — — 1500Іп ^ 55YD35 * 
60W INC 13W 4-Pin (6240-1) Sylvania 900im  56GK34 | 900im 566К21 900im  56GK58 | 900m 56GK60 
60W INC 13W 4-Pin (6240-1) Current 755 Im 1PGW2 755 Im 1PGW3 755 Im 1PGW4 755 Im 1PGW5 
65W INC 18W 4-Pin (6240-2) Sylvania 1150im 560,91 989|m 60ША14/ 1150Іп 56GK46 | 1150Іт 560К42 
65W INC 18W 4-Pin (6240-2) Current 970 Im 1PGX1 970 Im 1PGX2 970 Im 1PGX3 970 Im 1PGX4 
c t 100W INC 13W 4-Pin (6240-1) Philips 925 Im 492209 900 Im 492210 900 Im 492211 925 Im 492712 
ШЕУ 100W INC 16.5 W 4-Pin (G240-2) Philips 120011 492713 - - - - - - 
100W INC 18W 4-Pin (6040- 2) Philips — — — — 120011 492214 | 1,2001п 482715 
100W INC 26W 4-Pin (6240-3) Current 1,5301т  1PGY4 | 1,530Im  1PGYS | 1,8001 1Р6Ү6 | 1,5301т 1РбҮ7 
100W INC 26W 4-Ріп (6240-3) Philips 1,8001т 492718. 1.8001m 492217 | 1800т 492718. 1,8001m 492719 
100W INC 26W 4-Pin (6240-3) Sylvania 17101т ^ 56GK20 | 1710im 56GK05 | 17101п 56GK87 | 1710im 56GK85 
100W INC 26W 4-Pin(GX240-3) Sylvania — — 1,501lm ^ 60UA17 — — — — 
* 4000K 
Current? SYLVANIA PHILIPS - w 
PL-T Triple-Tube : 
. — 
Plug-In Light Bulbs LE Е 
They have a larger diameter and provide more light than e " 3 EIN e Bu 
е m US puan light а отр ТАН. қ ” ain AP IN ы. 
cent (CFL) and fluorescen versions of these bulbs consis — (6240-3) (GX24Q-2) (GX24Q-3) (GX24Q-4) 
of three short tubes. PL-T triple-tube plug-in light bulbs are ; Base Base Base Base 
used in corridor light fixtures and office light fixtures. 460U53 492226 
2700K 3000K 3500K 4100K 
Light Wattage Bulb Overall Item Item Item Item 
Technology Equivalency — Watts Shape Base Type Dimmable Length Brand | Lumens No. Lumens No Lumens No. Lumens No. 
4-Pin Wedge-Base, PL-T Plug-In Light Bulbs 
26W CFL — 9W PLVertical 4-Ріп (G24q/GX24) Мо 5%in Current | 1,1001т 460049 | 1,200 Im 460050 |1,2001п 460051 | 1,2001т 460052 * 
LED 26WCFL — 9W РІ Ногігопїаі 4-Ріп (G24q/GX24) Мо 5%in Current | 1,100Im 460053 | 1.2001m 460054 | 1,2001m 460055 1,200Іт 460056 * 
26WCFL  18.5W  PLVertical | 4-Pin (GX24q) No 6%in Current | 1,8001т — 54EL25 | 1,850I1m 54EL26 | 1,9501п 548127 1,950Іп 548128 * 
26W CFL 18.5 W РІ Horizontal 4-Ріп (GX24q) No 6%in Current | 1,8001m — 54EL29 | 1,8501п — 54EL30 1,950Іп 54EL31 1,950Іп 548132 * 
60WINC 13W T4 4-Pin(GX240-1) Yes — 4 Gin Sylvania | 774lm 600А48 | 774Im 60ША52 | 7741m  60UA57 | — — 
75WINC 18W Т4 4-Pin(GX240-2) Yes — 4 in Sylvania | 1,001 Im 600442 | 1,001 Im 600А29 | 1,0011т —60UA61 — — 
100WINC — 26W T4 4-Pin (GX240-3) Yes 5%in Current | 1,530lm 1Р077 | 1,530lm 1PGZ8 | 1,530lm 1Р674  1,5301п 1PHA1 
100WINC — 26W T4 4-Pin (GX240-3) Yes Sin Sylvania |1746іІт 560.82 — — | 17461т  56GK69 |1800Іт 566К52 
C , —100WINC — 26W PL-T 4-Pin (GX240-3) Yes 5%⁄ain Philips | 1,750Im 492720 — —  |1750im 492721 | 1,7501п 492722 
ср —100W INC 32W PL-T 4-Pin (GX240-3) Yes 5%in Philips | 2,250lm 492723 | 2,2501тп 492724 | 2,2501т 492725 2,250Іт 492726 
100WINC 42W PL-T 4-Pin (6Х240-4) Yes 5%in Philips — — |3,200Іт 492727 | 3,2001п 492728 | 3,2001п 492729 
150WINC 32W T4 4-Ріп (GX240-3) Yes 5%in Current | 2,040Іп АРНА2 | 2,040im — 1PHA3 | 2,040im — 1PHA4 | 2,040im — 1PHAS 
150WINC 32W T4 4-Pin (GX240-3) Yes 5%in Sylvania | 2400Іп 566087 | 24001п — 56GK16 | 24001п 560К86 2400Іт 56GK83 
190WINC 42 W T4 4-Pin (GX240-4) Yes 6%in Sylvania | 2,670Im 600А24 | 32001п — 56GK11 3200Іт 566К64 | 3200m 566К72 
190WINC 42 W T4 4-Pin (GX240-4) Yes 5%in Current | 2,690Im — 1PHAG |2,590Іп — 1PHA7 |2,690Im — 1PHA8 3,200Іт  1PHA9 
* 4000K 
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High Output Lamps Details on page А1. 
High-Intensity Discharge (HID) Lamp Information 
HID lamps offer high light output and have longer life expectancy than incandescent bulbs. LED lamps Quick Guide to Color ed 
use significantly less energy and need to be replaced less often than other HID lamp types. They reach Color Temperature Calor Designation 
full brightness instantly, produce very little heat, and can withstand temperature changes, vibration, and 1900-2200K Warm Yellow 
humidity. Ceramic metal halide and metal halide lamps offer better color rendering than high-pressure 3584 КПК War WEE а 
sodium and mercury vapor lamps and are used for indoor and outdoor lighting. High-pressure sodium 3400-3700K Neutral White, SP35 
and mercury vapor lamps are used for outdoor, security, and roadway lighting. Ceramic metal halide, 3800-4500K goo WE Spo) 
metal halide, high-pressure sodium, and mercury vapor lamps take a few minutes to reach full brightness 6200-6700K Daylight, SP65 
and must cool down before they can be restruck after turning off. 
Ф KEVETÉNE 
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Current® PHILIPS SYLVANIA 


EX39 Mogul Screw-Base HID & LED 
HID-Replacement Light Bulbs 


The EX39 extended mogul screw base on these light bulbs has a 39mm dia. 
and a longer center terminal than an E39 base. The bulbs screw into both E39 
sockets (typically found on enclosed fixtures) and protected EX39 sockets 
(typically found on open fixtures). These bulbs are used in fixtures with a high 
mounting height, such as street lights, floodlights, and high-bay and low-bay 


lights in warehouses and convention centers. 


Rated Life 


Bulb 


Bulb Power 


Technolo Watts Temp. Lumens Shape Source Length Code Brand No. 
EX39 Mogul Screw-Base HID & LED HID-Replacement Light Bulbs 


Overall 


ANSI 


Item 


ШИ 


12 W, 18 W, 22W 3000К, 4000K, 5000K 1550 to 3360 Im 50,000 hr Cylindrical — 6 % in Light Efficient Design 792UW4 
27W 3000K 3,900 Im 50,000 hr H Direct Wirei 89 in — Keystone Technologies 610790 
27 W 4000K 4,000 Im 50,000 hr HID Direct Wired 83A in — Keystone Technologies 610791 
27W 5000K 4,100 Im 50,000 hr HID Direct Wired 83i in — Keystone Technologies 610292 
30W 3000K, 4000K, 5000K 3500 Im, 4200 Im, 4300 Im 50,000 hr Cylindrical — 6 іп — Light Efficient Design  792VA4 
2,430 Im, 2,520 Im, 2,610 Im 
36W 3000K, 4000K, 5000K 3,645 Im, 3,780 Im, 3,915 Im, 50,000 hr HID Direct Wired 8% in — Keystone Technologies 61DA08 
4,860 Im, 5,040 Im, 5,220 Im 
45W 3000K 6,200 Im 50,000 hr HID Direct Wirei 9 A in — Keystone Technologies 610293 
45 М 3000K 6,200 Im 50,000 hr HID Direct Wirei 10 “in — Keystone Technologies 6102796 
3,645 Im, 3,780 Im, 3,915 Im, 
45W 3000K, 4000K, 5000K 4,860 Im, 5,040 Im, 5,220 Im, 50,000 hr HID Direct Wired 975in — Keystone Technologies 61DA10 
6,075 Im, 6,300 Im, 6,525 Im 
45W 4000K 6,300 Im 50,000 hr HID Direct Wirei 9% in = Keystone Technologies 610297 
45 W 5000K 6,400 Im 50,000 hr HID Direct Wirei 9% in — Keystone Technologies 610798 
50W 3000K, 4000K, 5000K 6400 Im, 6900 Im, 7200 Im 50,000 hr Cylindrical — 8 ^ in — Light Efficient Design 792VA6 
4,860 Im, 5,040 Im, 5,220 Im, 
54W 3000K, 4000K, 5000K 6,075 Im, 6,300 Im, 6,525 Im, 50,000 hr HID Direct Wirei 9%in — Keystone Technologies 61DA11 
7,290 Im, 7,560 Im, 7,830 Im 
LED 63W 3000K 8,820 Im 50,000 hr HID Direct Wired 10 “in — Keystone Technologies 610299 
6,075 Im, 6,300 Im, 6,525 Im, 
63W 3000K, 4000K, 5000K 7,290 Im, 7,560 Im, 7,830 Im, 50,000 hr HID Direct Wire! 10 “іп — Keystone Technologies 61DA12 
8,505 Im, 8,820 Im, 9,035 Im 
63W 4000K 9,198 Im 50,000 hr HID Direct Wired 11 іп = Keystone Technologies 610А01 
63 W 5000K 9,450 Im 50,000 hr HID Direct Wired 11 “іп -- Keystone Technologies 61DA02 
80 W 3000K 12,000 Im 50,000 hr ED23.5 Direct Wire 73A in — Current 788VT6 
10,800 Im, 11,200 Im, 11,600 
80 W 3000К, 4000K, 5000K Іт, 7,290 Im, 7,560 Im, 7,830 Im, 50,000 hr HID Direct Wirei 93^ in — Keystone Technologies 61DA13 
8,505 Im, 8,820 Im, 9,135 Im 
80W 3000K, 4000K, 5000K 10600 Im, 10700 Im, 10800 Im 50,000 hr Cylindrical = 10in = Light Efficient Design 792/А7 
80 W 4000K 11,600 Im 50,000 hr HID Direct Wirei 8% in = Keystone Technologies 61DA03 
80 W 5000K 12,000 Im 50,000 hr HID Direct Wirei 8% in — Keystone Technologies 61DA04 
10,800 Im, 11,200 Im, 11,600 Im 
100W 3000K, 4000K, 5000K 13,500 Im, 14,000 Im, 14,500 Im, 50,000 hr HID Direct Wired 10 3% іп — Keystone Technologies 61DA14 
8,505 Im, 8,820 Im, 9,135 Im 
110W 3000K, 4000K, 5000K 14500 Im, 15400 Im, 15700 Im 50,000 hr Cylindrica — 11% in = Light Efficient Design 792VA8 
110 W 3000K, 4000K, 5000K 14500 Im, 15400 Im, 15700 Im 50,000 hr Cylindrical — 1136 in — Light Efficient Design  792VA9 
110W 4000K 15,950 Im 50,000 hr HID Direct Wired 11 іп = Keystone Technologies 61DA05 
110W 5000K 16,500 Im 50,000 hr HID Direct Wire itin = Keystone Technologies 61DA06 
100W MH/100W HPS Wattage Equivalency 
18W 3000K, 4000K, 5000K 2,450 Im; 2560 Im; 2610 Im 50,000 hr Cylindrical — Direct Wired 6 55 in Light Efficient Design 60TD99 
LED 50W 2450K 7,150 Im 50,000 hr Cylindrical — Direct Wired 75A in = Current 556011 
50W 4000K 7,500 Im 50,000 hr ED37 Direct Wire 7 3A in — Current 429U45 
50 W 5000K 7,500 Im 50,000 hr ED37 Direct Wire 7 3^ in — Current 429U46 
125W MH/125WHPS Wattage Equivalency 
LED 65W 4000K 7,000 Im 50,000 hr T140 Direct Wired 10 іп — Philips 55GY63 
65 W 5000K 7,000 Im 50,000 hr T140 Direct Wire 10 “іп = Philips 55GY64 
150W MH/150W HPS Wattage Equivalency 
24W 5700K 3,425 Im 50,000 hr Cylindrical Direct Wired 6% in = Light Efficient Design 508621 
25 W 3000K 3,375 Im 50,000 hr A23 Direct Wired 65^ in — Light Efficient Design 55VR16 
LED 25W 4000K 3,525 Im 50,000 hr A23 Direct Wirei 6% in = Light Efficient Design 55VR17 
75 W 4000K 8,500 Im 50,000 hr T140 Direct Wirei 10 іп — Philips 55GY61 
75 W 5000K 8,500 Im 50,000 hr T140 Direct Wired 10 іп — Philips 55GY62 
175W MH/175W HPS Wattage Equivalency 
30 W 4000K 4.350 Im 50,000hr Cylindrical — Direct Wire 11 Vin — Light Efficient Design 508009 
35W 3000K 5,140 Im 50,000hr Cylindrical — Direct Wire 7 ^in — Light Efficient Design 607093 
35W 4000K 5,290 Im 50,000 hr ^ Cylindrical — Direct Wired 7 in — Light Efficient Design 60TD94 
35W 5000K 5,360 Im 50,000hr Cylindrical — Direct Wired 7 Vain = Light Efficient Design 607095 
LED 35 W, 45 W, 60 W 3000К, 4000K, 5000K 5,290 Im, 6,510 Im, 8,790 Im 50,000 hr Cylindrical Direct Wire ГАЛ — Light Efficient Design 60TD84 
45W 4000K ‚334 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wire 7 Vin — Light Efficient Design 508603 
45W 5000K 5,560 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 7 win — Light Efficient Design 508004 
45W 5000K 5,560 Im 50,000 hr High/Low Bay Plug and Play — 676 in = Light Efficient Design 608075 
80W 4000K 12,000 Im 50,000 hr ED37 Direct Wire 7 3A in — Current 429U47 
80 W 5000K 12,000 Im 50,000 hr ED37 Direct Wirei 73^ in — Current 429048 
[continuen |] 
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Light Color Bulb Bulb Power Overall ANSI Item 
Technology Watts Temp. Lumens Rated Life Shape Source Length Code Brand No. 
250W MH/250W HPS Wattage Equivalency 

45W 4000! 6,525 Im 50,000 hr Cylindrical Direct Wired — 11 Y^ in — Light Efficient Design 508012 
75 W 3000K 9,750 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 8 76 in = Light Efficient Design 508005 
75 W 4000K 10,500 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 876 in = Light Efficient Design 508006 
75W 5000K 10,875 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 876 in = Light Efficient Design 508607 
80 W 5000K 10,850 Im 50,000 hr ylindrical ^ Direct Wired 856 in — Light Efficient Design 493098 
80 W 5000K 7,635 Im 50,000 hr Cylindrical Plug and Pla 11 Фіп — Light Efficient Design 53РХ15 
LED 90 W 4000K 11,825 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wire 936 in — Light Efficient Design B4XJ70 
90W 5000K 11,825 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 935 in = Light Efficient Design 94Х/71 
95 W 4000K 12,900 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 934 in — Light Efficient Design 45PC36 
95W 5000K 13,000 Im 50,000 hr  High/Low Bay Direct Wired 9% in = Light Efficient Design 45PC12 
100 W 4000K 11,046 Im 50,000 hr High/Low Bay Plug and Play Sin = Light Efficient Design 53PX10 
100 W 5700K 10,096 Im 50,000 hr High/Low Bay Plug and Play 8 in = Light Efficient Design 53PX11 
115W 4000K 18,000 Im 50,000 hr ED37 Direct Wired 8% in = Current 429049 
115W 5000K 18,000 Im 50,000 hr ED37 Direct Wired 8 іп — Current 429050 
320W MH/320W HPS Wattage Equivalency 
LED 100 W, 110 W, 80 W 3000К, 4000K, 5000K 11,290 Im, 14,270 Im, 15,690 Im 50,000hr Cylindrical — Direct Wired 9 14 in — Light Efficient Design 607087 
Metal 320 W 3700K 30,600 Im 20,000 hr ED28 = 8 in M132 Current 2TJ27 
Halide 320 W 4000K 32,000 Im 20,000 hr ED37 = 11 іп М132/М154 Current 6XV27 
400W MH/400W HPS Wattage Equivalency 
120 W 5000K 10,810 Im 50,000 hr Cylindrical PlugandPlay — 11 ^in -- Light Efficient Design 53PX17 
135 W 4000K 17,055 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 10 in = Light Efficient Design 54XJ68 
135 W 5000K 17,095 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 10 in — Light Efficient Design 54Х.69 
140W 4000K 19,200 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired — 10 in = Light Efficient Design 45Р035 
140 W 4000K 18,619 Im 50,000 hr High/Low Bay Plug and Play — 9 v6 in = Light Efficient Design 53РХ04 
LED 140 W 5000K 19,500 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired — 10 іп uu Light Efficient Design 45Р011 
140W 5700K 17,047 Im 50,000 hr High/Low Bay Plug and Play — 9 іп — Light Efficient Design 53PX05 
150W 4000K 23,500 Im 50,000 hr ED37 Direct Wired 8 іп - Curren 429051 
150W 4000K 19,285 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 10 in — Light Efficient Design B4XJ66 
150 W 5000K 23,500 Im 50,000 hr ED37 Direct Wired 836 in = Curren 429U52 
150 W 5000K 19,375 Im 50,000 hr High/Low Bay Direct Wired 10 in — Light Efficient Design 54Х.67 
165 W 4000K 20,000 Im 50,000 hr High/Low Bay Plug and Play 9%іп — Philips 53ХҒ99 
Metal 400 W 3500K 40,000 Im 20,000 hr ED37 = iin M135/0 Philips 492Y61 
Halide 400 W 4000K 40,000 Im 20,000 hr ED37 = 11 Әіп М59/0 Philips 492Y83 
400 W 4000K 42,000 Im 20,000 hr ED37 = Hin М135/М155 Curren 6XV25 
1000W MH/1000W HPS Wattage Equivalency 
270W 4000K 40,000 Im 50,000 hr BT56 Direct Wired — 12 Vi in = Curren 493V22 
270W 4000K 34,415 Im 50,000 hr High/Low Bay — 12 in = Light Efficient Design 551834 
LED 270 W 5000K 40,000 Im 50,000 hr BT56 Direct Wired — 12 % in = Curren 493V23 
450 W 4000K 65,000 Im 50,000 hr BT56 Direct Wired 12 in — Curren 493V24 
450 W 5000K 65,000 Im 50,000 hr BT56 Direct Wired — 12 % in — Curren 493V25 
Metal 1,000 W 3500K 107,000 Im 12,000 hr BT56 == 15 Жіп M47/0 Philips 492Y72 
Halide 1,000 W 3500K 110,000 Im 12,000 hr BT56 = 15 96 in M47 Curren 5ХР29 
1000 W 3800К 108,000 Im 15,000 hr BT56 — 7 sin = Sylvania 566J84 
"Shatter-Resistant HID Light Bulbs 
36W 3000K, 4000K, 5000K 4,800 Im, 5,000 Im 50,000 hr Corn Cob X Direct Wired 8 іп = Philips 184N99 
40W 4000K 5,800 Im 50,000 hr WP Direct Wired 8 V^ in = Philips 784N33 
40 W 5000K 6,000 Im 50,000 hr WP Direct Wired 8 іп — Philips 184N34 
45W 3000K 6,200 Im 50,000 hr Corn Cob X Direct Wired 9 5$ in — Philips 784N26 
45 W 3000K, 4000K, 5000K 5,800 Im, 6,200 Im 50,000 hr Corn Cob X Direct Wired 956 in = Philips 784NA0 
45 W 3000K, 4000K, 5000K 7,500 Im, 7000 Im 50,000 hr Corn Cob X Direct Wired 956 in = Philips 784NA1 
45 W 4000K 6,500 Im 50,000 hr Corn Cob Direct Wired 9% in — Philips 784N27 
45 W 5000K 6,700 Im 50,000hr Corn Cob Direct Wired 956 in — Philips 784N28 
54W 4000K 7,800 Im 50,000 hr Corn Cob Direct Wired 9 5$ in — Philips 784N29 
54W 5000K 8,000 Im 50,000 hr Corn Cob Direct Wired 9% in — Philips 784N30 
60 W 4000K 8,700 Im 50,000 hr WP Direct Wired — 10596in — Philips 784N35 
60W 5000K 9,000 Im 50,000 hr WP Direct Wired 10 % in — Philips 184N36 
63W 3000K, 4000K, 5000K 7,800 Im, 8,500 Im 50,000hr ^ CornCob Direct Wired — 10 Yi in = Philips 784NA2 
LED 63 W 4000K 9,000 Im 50,000 hr Corn Cob Direct Wired 10 Yin = Philips 784N31 
63 W 5000K 9,200 Im 50,000 hr Сог Cob Direct Wired — 10 іп — Philips 784N32 
80W 4000K 12,000 Im 50,000 hr Corn Cob Direct Wired 79A in — Philips 184N37 
80W 5000K 12,000 Im 50,000hr ^ CornCob Direct Wired 7% in = Philips 784N38 
145 W 4000K 20,000 Im 50,000 hr HB Direct Wired 11 Win = Philips 784N43 
145 W 4000K 20,000 Im 50,000 hr HB Direct Wired 11 %in — Philips 784N44 
145W 5000K 20,000 Im 50,000 hr HB Direct Wired 1t Win — Philips 184N45 
145W 5000K 20,000 Im 50,000 hr HB Direct Wired — T1 % in — Philips 784N46 
150 W 4000K 24,000 Im 50,000 hr Corn Cob Direct Wired 8 іп = Philips 784N41 
150 W 5000K 24,000 Im 50,000 hr ^ CornCob Direct Wired 8 Жіп — Philips 784N42 
165 W 4000K 25,000 Im 50,000 hr HB Direct Wired 11 in == Philips 184N47 
165 W 4000K 25,000 Im 50,000 hr HB Direct Wired 11 % in = Philips 784N48 
165 W 5000K 25,000 Im 50,000 hr HB Direct Wired 11 Win = Philips 784N49 
165 W 5000K 25,000 Im 50,000 hr HB Direct Wired 11 іп = Philips 784N50 
450 W 5000K 65,000 Im 50,000 hr Corn Cob Direct Wired 12 in — Philips 784NA4 
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f 
E39 Mogul Screw- 
Base HID & LED HID- 
Replacement Light Bulbs 
Mogul Screw These light bulbs have an E39 mogul screw 
! (E39) Base base with a 39mm dia. They screw into stan- 
dard E39 sockets, which are typically found on 
е enclosed fixtures. ЕЗ9 mogul screw-base HID 
and LED HID-replacement are used in fixtures 
with a high mounting height, such as street 
45PC17 492Y79 2у358 lights, floodlights, and high-bay and low-bay 
lights in warehouses and convention centers. 
Light Color Bulb Overall ANSI Item 
Technology Watts Temp. Lumens Rated Life Shape Length Code Brand No. 
E39 Mogul Screw-Base HID & LED HID-Replacement Light Bulbs 
32W 5000K 5000 Im 25,000 hr ED90 9 in — Philips T93KF1 
ED 32W 3000K 4600 Im 25,000 hr ED90 9 in — Philips 793KF4 
E 36W 5000K 5900 Im 25,000 hr ED90 9 in — Philips T93KF2 
36W 3000K 5200 Im 25,000 hr ED90 9 1A in — Philips 793KF3 
70W MH/70W HPS Wattage Equivalency " 5 t 
i А 70W 1900K 6,400 Im 24,000 hr ED23-1/2 1 9A in 62 urren 2VAD4 
High Pressure Sodium 70W 2100K 6,800 Im 24,000 hr ED23-1/2 T3, in 562 Philips 492Y55 
100W MH/100W HPS Wattage Equivalency 
LED 30W 2700K 2,537 Im 50,000 hr Cylindrical 6 іп — Light Efficient Design 45PC17 
High Pressure Sodium 100 W 2000K 9,500 Im 24,000 hr ED23-1/2 7% in $54 Curren 2VAD5 
9 100 W 2100K 9,400 Im 24,000 hr ED23-1/2 7% in $54 Philips 492Y53 
Mercury Vapor 100 W 3900K 4,000 Im 20,000 hr ED23-1/2 7 Vin H38 Curren 2V477 
High Pressure Sodium 150 W 2100K 16,000 Im 24,000 hr ED23-1/2 7A in $55 Philips 492Y54 
Metal Halide 1,000 W 2100K 24,000 Im 24,000 hr E25 3 7o in — Sylvania 56GJ90 
145W MH/145W HPS Wattage Equivalenc' 
Metal Halide 145 W 4000K 13,775 Im 20,000 hr ED28 836 in C192/0 Philips 492Y79 
150W MH/150W HPS Wattage Equivalency 
High Pressure Sodium 150 W 2000K 16,000 Im 24,000 hr ED23-1/2 ЕЛ 555 Сштеп 2VAD7 
Metal Halide 150 W 2100K 16,000 Im 30,000 hr ET23.5 3 гіп = Sylvania 566J85 
attage Equivalency 
ED 50W 5000K 4,886 Im 50,000 hr Cylindrical 7‘Ain = Light Efficient Design 45PC14 
Е, 50W 4200K 4.341 Im 50,000 hr Cylindrical 7 76 in — Light Efficient Design 45Р037 
175 W 4000K 14,700 Im 10,000 hr ED28 8 ^in М57/Е Philips 492Y80 
175 W 4000K 13,600 Im 10,000 hr ED28 8% in M57 Curren 4V550 
Metal Halide 175 W 3900K 12,900 Im 10,000 hr ED28 8 Yin M57 Curren 5V691 
175 W 4200K 17,500 Im 15,000 hr ED23-1/2 7%in M137/M152 Curren 1E686 
175 W 4000K 14,400 Im 7,500 hr ED28 3% in = Sylvania 56GK73 
200W MH/200W HPS Wattage Equivalency 
High Pressure Sodium 200 W 2100K 22,000 Im 24,000 hr ED18 97 in 566 Curren ЗАРТ4 
250W MH/250W HPS Wattage Equivalency 
250 W 2100K 28,000 Im 24,000 hr ED18 9*4 in $50 Curren ЗАРТ5 
High Pressure Sodium 250 W 2100K 28,500 Im 24,000 hr ED18 954 in S50 Philips 492Y49 
250 W 2100K 29,000 Im 24,000 hr 114.5 9 іп — Sylvania 566J83 
Mercury Vapor 250 W 3900K 11,200 Im 20,000 hr ED28 8 ^in H37 Curren 2V449 
250 W 4000K 21,250 Im 10,000 hr ED28 8 94e in М58/Е Philips 492Y81 
250 W 4200K 20,800 Im 10,000 hr ED28 8 in M58 Curren 2V712 
Metal Halide 250 W 3900K 13,000 Im 10,000 hr ED28 8 Ain M58 Curren 41561 
250 W 3900K 22,400 Im 15,000 hr ED28 8 іп М138/М153 Curren 5GTNO 
250 W 4000K 19,500 Im 7,500 hr ED28 3% in = Sylvania 56GK68 
320W MH/320W HPS Wattage Equivalency . . 
Metal Halide 320 W 4100K 30,000 Im 20,000 hr ED28 Tin M154/M132/E Philips 492Y59 
320W 4000K 31,000 Im 20,000 hr ED28 8 іп М132 Curren 4WW54 
400W MH/A00W APS Wattage Equivalency 
40041 ИОК — 30000 mm — — 2400 hr EDI ЕДІ Ed Philip 48280 
; і ,000 Im ,000 hr ^in ilips 
High Pressure Sodium 400 W 2100K 50,000 Im 40.000 hr ED18 93, in S51 Philips 492Y51 
400 W 2100K 50,000 Im 30,000 hr ED18 934 in S51 Philips 492Y52 
Mercury Vapor 400 W 5700K 21,000 Im 20,000 hr ED37 11 Фіп H33 Curren 41519 
y чар 400 W 3900K 22,600 Im 20,000 hr ED37 T Ain H33 Curren 21358 
400 W 4000K 40,000 Im 20,000 hr ED28 lin M155/M128/M135/E Philips 492Y60 
400 W 4100K 38,000 Im 20,000 hr ED28 835 in M135/M155 Curren ЗАРКЗ 
400 W 4000K 40,000 Im 20,000 hr ED37 {in M155/M128/M135/E Philips 492Y62 
400 W 4000K 36,000 Im 20,000 hr ED28 8 Vie in M59/E Philips 492Y70 
400 W 4000K 39,000 Im 20,000 hr ED37 11 ^in М59/Е Philips 492Y82 
400 W 4000K 36,000 Im 20,000 hr ED37 Tt Vin M59 Curren 2V658 
Metal Halide 400 W 3700K 35,000 Im 20,000 hr ED37 11 “іп М59 Curren 4V603 
400 W 4000K 36,000 Im 20,000 hr ED37 11 іп M135/M155 Curren 5GTN1 
400 W 4000K 36,000 Im 20,000 hr ED28 8 Yin M59 Curren 5V658 
400 W 4000K 44,000 Im 20,000 hr ED28 8 in M135/M155 Curren 6XV24 
400 W 2100K 30,000 Im 30,000 hr ЕТ18 2 Уа in — Sylvania 56GK15 
400 W 4000K 32,000 Im 15,000 hr ED28 3% in — Sylvania 56GK56 
400 W 4000K 32,000 Im 15,000 hr ED37 4% in — Sylvania 56GK67 
1000W MH/1000W HPS Wattage Equivalency 
Compact Fluorescent 1000W 4000K 110,000 Im 9000 hr BT37 11 in — Sylvania 56GK62 
High Pressure Sodium 1,000 W 2100K 130,000 Im 24,000 hr ED25 15 in S52 Curren 2V754 
9 1,000 W 2100K 135,000 Im 24,000 hr ED25 15 in S52 Philips 492Y48 
1,000 W 4000K 110,000 Im 12,000 hr BT37 11 ^in МАТ/Е Philips 492Y57 
1,000 W 4000K 110,000 Im 12,000 hr BT56 13 in M47/E Philips 492Y71 
Metal Halide 1,000 W 4000K 108,000 Im 15,000 hr BT56 15 % in M47 Curren 2V659 
1,000 W 3700K 115,000 Im 12,000 hr BT37 11 іп M47 Curren 3JK41 
1,000 W 4000K 120,000 Im 15,000 hr BT37 11 ^in M141/E Philips 492Y58 
1,000 W 4000K 110,000 Im 12,000 hr BT56 1525in = Sylvania 56GK51 
1500W MH/1500W HPS Wattage Equivalency 
1,500 W 4000K 170,000 Im 6,000 hr BT56 13 Win М48/Е Philips 492Y73 
Metal Halide 1,500 W 4000K 170,000 Im 3,000 hr BT56 15 % in M48 Curren 4V484 
1,500 W 4000K 170,000 Im 3,000 hr BT56 біп = Sylvania 56GK23 
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E26 Medium Screw- | 
Base HID & LED 

HID-Replacement 

Light Bulbs 


The most commonly used type of light bulb 
base, an E26 medium screw base has a 


LÀ 
Light Efficient Design 


26mm dia. and screws into a compatible Medium ; 508620 
Socket. E26 medium screw-base HID апа Screw 492Y38 ‘ = 
LED HID-replacement bulbs are commonly (E26) Base 61KJ47 
used in post tops and bollards. 492Y64 
Light Color Bulb Bulb Overall ANSI Item 
Technolo Watts Temp. Lumens Rated Life Shape UL Type Voltage Length Code Brand No. 
E26 Medium Screw-Base HID ID-Replacement Light Bulbs 
35W MH/35W HPS Wattage Equivalency 
Metal Halide 35 W 3000K 2,000 Im {5,000 hr PAR20 No UL Type = 2%in — C130/0 Philips 492Y38 
39W MH/39W HPS Wattage Equivalency 
280V Open Circuit(Peak 
Metal Halide 39 W 3000K 2,400 Im 10,000hr ^ PAR30L ^ NoULType Lead Ballast), 198V 4%іп M130 Current 5XP47 
RMS Lag Ballast 
attage Equivalency 
LED талу 3000 4000K, 4,550 Im; 1610 1m; 16501m 50,000hr Cylindrical Type B 120 to 277 V AC 6 94 in — Light Efficient Design 60TD96 
High Pressure оуу 2100K 4,000 Im 24,000hr BD17 No UL Type = 5%in S68 Philips 492Y46 
50 W 3000K 4,800 Im 1600017. EDI7P — No UL Type = 5 іп M148/MTTO/O Philips 492Y77 
Metal Halide 50W 3500K 3,200 Im 10,000 hr EDi7 No UL Type = 5 іп M110 Сштеп 6XT91 
50W 3700K 3,200 Im 10,000 hr BD17 No UL Type — 5 vin M110 Curren 1F398 
50 W а 4200 5,000 Im 20,000 hr EDi7 Мо Type = 5 іп 1М148/М110/Е Philips 49256 
-70W MH/70W HPS Wattage Equivalency 
14w 9000€ 4000K, 4,850 Im; 1950 Im; 1990 1m 50.000 hr Cylindrical Type B 120 to 277 V AC 5 vain — Light Efficient Design 60TD97 
2TW 4000K 3,000 Im 50,000 hr ED17 Type B 12010 277 V AC БУП = Curren 472716 
21W 5000K 3,000 Im 50.000 hr ED17 Type B 12010 277 V AC 5 vin = Curren 472747 
LED 35 W 4000K 5,000 Im 50,000 hr ED17 Type B 12010 277 V AC 5 vin = Curren 472748 
35 W 5000K 5.000 Im 50,000 hr ED17 Type B 12010 277 V AC 5 vein = Curren 472749 
45W 3000K 4.800 Im 50,000 hr T160 NoULType 12010277 VAC 10 %in = Philips 55GY66 
45 W 4000K 4,800 Im 50,000 hr Т160  NoULType 12010 277 VAC 10 in E Philips 55GY67 
45 W 5000K 4.800 Im 50,000 hr Ti60 МоШТүре 12010277 VAC 10 7^ in — Philips 55GY65 
High Pressure 70W 1900K 6,400 Im 24,000 hr ED17 No UL Type 110 5 ^in $62 Curren 2V632 
Sodium 70 W 2100К 6,500 Im 24,000 hr BDi7 No UL Type = 5 vin 562 Philips 492Y47 
70W 1900K 24.000 Im 24.000 hr E17 = = 2 Sf in - Sylvania 56GJ89 
70W 3000K 7,700 Im 16,000 hr BDi7 No UL Type = iin M143/M9B/E Philips 492769 
70 W 3000K 6.700 Im 1600017 ЕПІТР Мо ОС Туре = Sim М143/М98/0 Philips 492Y78 
ң 70W 3000K 5.200 Im 10,000 hr E17 = = 2 Sa in = Sylvania 56GK02 
Metal Halide — —7q Ww 3200K 5,500 Im 15.000hr ED17 No UL Type = 515i M98 Curren 2F942 
70W 3500K 5.500 Im 12.000 hr BDi7 No UL Type — БУП M98 Curren 6V746 
70W 4000K 5.500 Im 12.000 hr BDi7 No UL Type 85 5 win M98 Curren 1Е694 
70W 4000K 5,600 Im 12,000 hr ED17 — = 2 3964 in — Sylvania 56GK18 
100W MH/100W HPS Wattage Equivalency 
14 W 000К 1,7921 25,000 hr А21 Туре В 12010 277 V AC 5%іп - Light Efficient Design 550807 
14 W 4000K 1,918 Im 25,000 hr А21 Type B 12010 277 VAC 535 in — LightEfficient Design 550808 
14W 5000K 1,960 Im 25,000 hr A?1 ype B 120 to 277 V AC 53$ in — Light Efficient Design 551809 
18w 3000K 4000K. 2450 Im; 2560 Im; 2610 Im 50,000hr Cylindrical Type B 120 to 277 V AC 654 in — Light Efficient Design 60TD98 
ES S ENDE m 1550 Im, 3360 Im 50,000 hr Cylindrical Type B 120 to 277 V AC 6 54 in — Light Efficient Design 788VX2 
LED 27W 3000K 3,900 Im 50,000 hr HID Мо UL Type 12010 277 V AC 8 ^ in — B um 810787 
27 W 4000K 4,000 Im 50,000 hr HID NoULType 120 to 277 V AC 8 %in = Num 61C288 
А Keystone 
27W 5000K 4,100 Im 50,000 hr HID NoULType 12010 277 VAC 8 іп - Technologies | 610789 
sow 30005. 40008, 3500 т, 4200 Im, 43001m 50,000 п Cylindrical = 120 to 277 V AC 654 in — Light Efficient Design 792VA3 
50 W 4000K 7,500 Im 50,000hr  ED23.5 Type B 12010 277 V AC 734in = Current 429043 
High Pressure 100W 2000K 9,500 Im 24,000 hr ED17 No UL Type — 5 in $54 Current 4V604 
Sodium 100 W 2100K 9200 Im 24.000 hr BDi7___No UL Type = 5 Yin 554 Philips 492Y44 
100 W 3000K 11.000 Im 16,000 hr EDi7 Мо UL Type = 5%in С90/Е Philips 49264 
100 W 3000K 10,000 Im 16,000hr  tDi7P NoUL Type = 5 іп 690/0 Philips 492Y7A 
100W 3000K 8,500 Im 10,000 hr E17 — — 2 354 in — Sylvania 56GK29 
Metal Halide 10017 3200K 9,000 Im 15,000 hr EDi7 NoU NUT = 5% іп M90 Current 2F944 
100 W 3200K 8.000 Im 15.000 hr EDi7 о UL Type — 5 іп M90 Current 6V749 
100 W 4000K 8.100 Im 15,000 hr BDi7 NoU L Type 100 5 vin M90 Current 1Е674 
100W 4000K 9,000 Im 15,000 hr BD17 No UL Type — 5 1982 in М90/Е Philips 492Y63 
100 W : 4000K 8,500 Im 42,000 hr ED17 = = 2 Sa in = Sylvania 566J97 
“T50W MH/150W HPS Wattage Equivalency 
20 W 3000K 2,540 Im 25,000 hr А21 Type B 12010 277 VAC БЕЛШ — LightEfficient Design 55VR10 
20W 4000K 2,720 Im 25,000 hr A?1 ype B 120 to 277 V AC 5 іп — Light Efficient Design 55VR11 
20 W 5000K 2.760 Im 25.000 hr А21 y eB 12010 277 V AC 556 in = Light Efficient Design 55VR12 
24W 5700K 3,425 Im 50,000 hr Cylindrical ype B 120 to 277 V AC 6% in = Light Efficient Design 508620 
25 W 3000K 3,375 Im 25,000 hr A23 Type B 12010 277 V AC 636 in — LightEfficient Design 55VR13 
25W 4000K 3,525 Im 25,000 hr A23 ype B 120 to 277 V AC 656 in — Light Efficient Design 55VR14 
LED 25 W 5000K 3,575 Im 25.000 hr A23 Type B 12010 277 V AC 6356 in = Light Efficient Design 55VR15 
30 W 2700K 2,500 Im 50,000 hr PAR = 12010 277 V AC 434 in = Light Efficient Design 61KJ48 
30 W 3500K 3,000 Im 50,000 hr PAR = 12010 277 V AC 43, in — Tight Efficient Design 61KJ50 
30 W 4000K 3,000 Im 50.000 hr PAR = 12010 277 VAC 43 in — Шо Efficient Design 61KJ49 
30 W 5000K 3,000 Im 50,000 hr PAR Type B 12010 277 V AC 434 in = Light Efficient Design 61KJ47 
2,430 Im, 2,520 Im, 2,610 Im, 
aew 3000K 4000K. 3,645 Im, 3,780 Im, 3,915 Im, 50,000 hr HID — NoULType 12010277 VAC 7A in - теріге GIAO 
4,860 Im, 5,040 Im, 5,220 Im 9 
ісонтінико | ў 
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Light Efficient Design * к PHILIPS Current® SYLVANIA 


E26 Medium Screw-Base HID & LED HID-Replacement Light Bulbs 


Light Color Bulb Bulb Overall ANSI Item 
Technology Watts Temp, Lumens Rated Life Shape UL Type Voltage Length Code Brand No. 
High Pressure 150W 16,000 Im 24,000 hr No UL Туре — ^ in S55 Current 21713 
Sodium 150W 2100K 16,000 Im 24,000 hr BD17 No UL Type — 5 Vin $55 Philips 492Y45 
150W 2100K 15,800 Im 24.000 hr E17 — — 2 3964 in — Sylvania 56GJ79 
150 W 2900K 12,900 Im 10,000 hr ED17P No UL Type — Тіп M142/M102/0 Philips 492Y76 
150 W 3400K 13,300 Im 15,000 hr BD17 No UL Type — 5 in М102 Current 16980 
Metal Halide 150W 3500K 12,500 Im 15,000 hr ED17 No UL Type = 5%їп C102/M102 Current 6XT93 
150 W 4000K 13,000 Im 20,000 hr ED17 No UL Type == 5 Yin M142/M102/E Philips 492Y66 
150 W 4000K 12,900 Im 12,000 hr ED17 — — 2 a in -- Sylvania 56GK07 
150 W 4300K 14,000 Im 15,000 hr BD17 No UL Type — 5 v^ in M102 Current 1E690 
175W MH/175W HPS Wattage Equivalency 
35W 4000K 5,290 Im 50,000hr Cylindrical Type B 120 to 277 V AC 7 ^in — Light Efficient Design 60TD91 
35 W 5000K 5,360 Im 50,000 hr Cylindrical Type B 120 to 277 V AC 7 Min = Light Efficient Design 607092 
33W 45 3000K 1000К, 5,290 Im, 6,510 Im, 8,780 Im 50,000 hr Cylindrical ТуреВ 120 to 277 V AC 7 vain — LightEfficient Design 60TD81 
3,645 Im, 3,780 Im, 3,915 Im, 
4g 3000K 4000K; 4'860 Im, 5,040 Im, 5,220 Im, 50,000 hr HID — Му Туре 12010277 VAC 9 vin = теріге | бірді 
6,075 Im, 6,300 Im, 6,525 Im 9 
45 W 4000K 5,334 Im 50,000 hr High/Low Bay — Type B 120 to 277 V AC 5% in — Light Efficient Design 60RF17 
LED ; Keystone 
45W 4000K 6,300 Im 50,000 hr HID No UL Type 120 to 277 V AC 9% in — Technologies 616794 
; Keystone 
45W 5000K 6,400 Im 50,000 hr HID No UL Type 120 to 277 V AC 9 Ain — Technologies 610295 
sow 3000K 4000K. доо Im, 6900 Im, 72001m 50,000hr Cylindrical = 12010277VAC тіп — Light Efficient Design 792VA5 
60 W 4000K 6,684 Im 50,000 hr High/Low Bay Туре B 120 to 277 V AC 6 іп = Light Efficient Design 55VR23 
60 W 5700K 7,062 Im 50,000 hr High/Low Bay Type B 120 to 277 V AC 6 Жіп — Light Efficient Design 55VR24 
80W 4000K 12,000 Im 50,000 hr ED37 ype B 120 to 277 V AC Tin = Curren 429044 
175 W 4000K 14,000 Im 10,000 hr BD17 No UL Type == 5 іп М57/Е Philips 492Y67 
Metal Halide 175 W 4000K 14,400 Im 7,500 hr E17 — — 2 354 in — Sylvania 56GK66 
175 W 4000K 13,600 Im 10,000 hr BD17 No UL Type — 5% in M57 Curren 6V751 
Hazardous Location LED HID-Replacement Light Bulbs 
50W MH/50W HPS Wattage Equivalency 
LED 21W 3000K 3000 Im 50,000 hr ED17 ype B 120 to 277 V AC 5% in — Curren 61JM18 
21W 4000K 3000 Im 50,000 hr ED17 ype B 120 to 277 V AC 525in — Curren 61JM19 
70W MH/70W HPS Wattage Equivalency 
35W 3000K 5000 Im 50,000 hr ED17 ype B 120 to 277 V AC 5% in = Curren 61JM21 
LED 35 W 4000K 5000 Im 50,000 hr ED17 ype B 120 to 277 V AC 5 25 in — Curren 61JM22 
35 W 5000K 5000 Im 50,000 hr ED17 ype B 120 to 277 V AC 525in — Curren 61JM23 
100W MH/100W HPS Wattage Equivalency 
45W 3000K 6000 Im 50,000 hr ED17 ype B 120 to 277 V AC 5% in — Curren 61JM24 
LED 45W 4000K 6000 Im 50,000 hr ED17 ype B 120 to 277 V AC 5% in = Curren 61JM25 
45 W 5000K 6000 Im 50,000 hr ED17 ype B 120 to 277 V AC 5 іп -- Curren 61JM26 
"Shatter-Resistant HID Light Bulbs 
“GOW ME/SOW HPS Wattage Equivalency 
LED 18 W 4000K 2,400 Im 50,000hr — Oylindrical Type B — 55 in — Philips 60ЕЕ86 
18W 5000K 2,500 Im 50,000hr Cylindrical ype B — 53Ain — Philips 60EE87 
70W MH/70W HPS Wattage Equivalency 
18 W 3000K 2,300 Im 50,000 hr ^ Corn Cob = 100 to 277 V AC 57 in = Philips 56LX06 
20 W 2900K 2,900 Im 50,000 hr 9 indrical pe B — 55 in — Philips 60ЕЕ88 
LED 20W 3000K 2,800 Im 50,000 hr ‘orn Cob ype B 100 to 277 V AC 5 %1п = Philips 56LX15 
20W 3000K 3,000 Im 50,000hr Cylindrical Type B — 535in — Philips 60EE89 
27W 4000К 3,700 Іт 50,000 hr Cylindrical ype B = 6 іп — Philips 60EE70 
27 W 5000K 3,800 Im 50.000 hr Cylindrical ype B = 6 Ve in — Philips 60ЕЕ90 
“TOOW MA/TOOW APS Wattage Equivalency 
LED 27 W 3000K 3,500 Im 50,000 hr Corn Cob Type B 100 to 277 V AC 6% in = Philips 561Х08 
36 W 3000К 5,000 Im 50,000hr ^ Corn Cob ype B 100 to 277 V AC 8 in — Philips 56LX10 
150W MH/150W HPS Wattage Equivalency 
LED 36W 4000K 5,200 Im 50,000 hr Cylindrical Type B = 8in — Philips 60ЕЕ71 
36 W 5000K 5,400 Im 50,000 hr Cylindrical үре B = 8 in — Philips 60EE92 
Light Efficient Design 
B22d Bayonet-Base 
EXTUS * А 
ЕЕЕ аа mo. xod Light Bulbs 
& ak md € a ж ME The B22d bayonet base on these light bulbs 
SSeS omomom omm is a 22mm-dia. base with two contacts on 
ET the bottom and lugs on either side that lock 
the bulb in place when the base is pushed 
55VR26 $ : ү 
Час к! into a compatible socket and twisted. These 
LED bulbs replace low-pressure sodium 
(LPS or SOX) HID bulbs in outdoor light 
fixtures. 
Light Color Bulb Overall Item 
Technology Watts Temp. Lumens Rated Life Shape Base Type Length No. 
ayonet-Base -Replacement Light Bulbs 
35W LPS SOX Wattage Equivalency : 
LED 20W 2200K 2,030 Im 50,000 hr Т17 Bayonet Base (B22d) 12 Ain 55VR26 
E i 20 W 4000K 3,022 Im 50,000 hr 117 Bayonet Base (B22d) 12 Yin 55VR27 
“BSW LPS SOX Wattage Equivalency 
LED 35 W 2200K 3,232 Im 50,000 hr Т17 Bayonet Base 16259 16 іп 55VR28 
35W 4000K 5,156 Im 50,000 hr Т17 Bayonet Base (B22d 16% in 55VR29 
90W LPS SOX Wattage Equivalency _ 
LED 60W 2200K 5,769 Im 50,000 hr Т17 Bayonet Base (8224) 20 Vi in 55VR30 
60 W 4000K 8,198 Im 50,000 hr Ti7 Bayonet Base (B22d 20 іп 55VR31 
attage Equivalency 
LED 100 W 2200K 11,576 Im 50,000 hr Т17 Bayonet Base (B22d) 43 % in 55VR32 
100 W 4000K 15,472 Im 50,000 hr Т17 Bayonet Base (8224) 43 іп 55VR33 
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PHILIPS Current? SYLVANIA 
612 2-Pin Base HID Light Bulbs 


The G12 base on these light bulbs has two pins that are 12mm apart. Compact G12 2-pin 
base HID light bulbs are used for highlighting merchandise in retail stores. 


Light Color Bulb Overall ANSI Item 
Technology Watts Temp. Lumens Rated Life Shape Length Code Brand No. 
612 2-Pin Base HID Light Bulbs 
35W MH Wattage Equivalency 
Metal Halide 35W 3000K 3,3001т 12,000 hr 6 lin C130/E Philips 492Y41 
39W MH Wattage Equivalency 
Metal Halide 39W 3000K 3,400 Іт  15,000hr Т4-1/2 3 V» in M130 Current 5HB79 
39W 3000K 3,4001т 15,000 hr 6 12782 in = Sylvania 560.80 
70W MH/70W HPS Wattage Equivalency 
Compact Fluorescent 70// 3000К 7400 Im 15,000 hr 6 12/2 in — Sylvania — 566J93 
70W MH Wattage Equivalency 
MERITI 70W 30000 62001т 15000hr 76 зет МЫЗ), Current — SHBBO 
70W 3000K 6,600 Im — 12,000 hr 6 3%in C139/E Philips 492Y43 
150W MH Wattage Equivalency 
Metal Halide 150W 3000K 13,0001т 12,000 hr 6 lin C142/E Philips 492Y42 
Current? PHILIPS 
G8.5 2-Pin Base HID Light Bulbs 
The G8.5 base on these light bulbs has two pins that are 8.5mm apart. Compact G8.5 2-pin 
base HID light bulbs are used for highlighting merchandise in retail stores. 
Light Color Bulb Overall ANSI Item 
Technology Watts Temp. Lumens Rated Life Shape Length Code Brand No. 
68.5 2-Pin Base HID Light Bulbs 
20W MH Wattage Equivalency 
Ceramic Metal Halide 20W 3000K 1,650Im  12,000hr 14-1/2 3% in M156 Current 1RD93 
35W MH Wattage Equivalency 
Metal Halide 35 W 30006 3,3001т 12,000 hr 14 1in C130/E Philips 492Y40 
39W MH Wattage Equivalency 
Metal Halide 39W 30006 3.001Іт  16,500hr 14-1/2 3 іп М130 Сштепі 4DA27 
70W MH Wattage Equivalency 
2DZX8 


492Y41 


2DZX8 


Metal Halide 70W 3000K 6,2001Іт  15,000hr 14-1/2 3% in M139 Current 


Current® PHILIPS SYLVANIA 
GU6.5 2-Pin Base HID Light Bulbs 


The GU6.5 base on these light bulbs has two pins that are 6.5mm apart. Compact GU6.5 2-pin base HID 


light bulbs are used for highlighting merchandise in retail stores. 


Light Color Bulb Overall ANSI Item 
Technology Watts Temp. Lumens Rated Life Shape Length Code Brand No. 
GU6.5 2-Pin Base HID Light Bulbs 
20W MH Wattage Equivalency 
Ceramic Metal Halide 20 W 3000K ^ 1,615Im 12,000 hr T4 2 іп 0156/М156 Current 1TJR6 
Metal Halide 20W 3000K 1,800Іт 20,000 hr T4 2 іп C156/E Philips 492Y39 
20W 3000K . 1,700 1т 15,000 hr 14 1 2782 in = Sylvania 566J92 
39W MH Wattage Equivalency 
Metal Halide 39 W 30006 3,00Іт 10,000 hr 14 2 іп 0130/М130 Current 3DXR7 


ishat-r-shielc.... 


‘The Protective Lighting Company 


Shatter-Resistant HID Light Bulbs 


A surface coating keeps broken glass, mercury, and phosphors contained if the bulbs burst or break, which 
prevents these harmful contaminants from spreading into the surrounding area. Shatter-resistant HID 

light bulbs are used in manufacturing plants, food-processing facilities, and other settings where product 
contamination must be avoided. They are also used in areas where they may be exposed to shaking or 


impacts. 
Light Color Bulb Overall ANSI Item 
Technology Watts — Temp. Lumens Rated Life Shape Base Type Length Code No. 
Shatter-Resistant HID Light Bulbs 
250W MH Wattage Equivalency 
Metal Halide 250W  4000K 21,0001Іт 10,000hr  ED28 Mogul Screw (E39) 8 іп M58 40HX08 
400W MH Wattage Equivalency 
Metal Halide 400W  3600K 40,000 т 20,000 һг  BT37 Mogul Screw (EX39) 11 Ф іп М590 — 9UCM7 


492ү40 
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А15 
40HW98 


492Y85 


55XC76 


A19 


60NP94 
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ve Protective Lighting Company 


("extre PHILIPS Current © 9 (Есігі IEEE Aerotech gm svivania ЕІКС: 
General Purpose E26 Medium Screw-Base Light Bulbs 


These standard light bulbs screw into an E26 socket in fixtures such as table lamps, recessed can lights, and track lights. They have a E26 medium screw base, 
which is the most commonly used base type for standard light bulbs. 


Light Color Bulb Bulb Overall Item Pkg. 
Technology Watts Temp. Lumens Finish Dimmable Rated Life Shape Length Brand No. Qty. 
“General Pur arose E26 Medium Screw-Base Light Bulbs 
n- Tw INC Wattage Equivalency 
2W 2700К 160 Im — No 50,000 hr А15 33A in maxLED 40HW98 1 
AW INC Wattage Equivalency с 
2450K 235 Im White Yes 3,000 hr A19 4 Vin Philips 492773 2 
SEW 2500K 248 Im Clear Yes 1,000 hr T10 5 ys in Current 4V461 1 
Incandescent 25W 2800K 250 Im Clear No 1,000 hr 110 {Ain Philips 493A06 1 
25W 2800K 244 Im Frosted Yes 1,000 hr T10 5 ys in LumaPro 4В7Х4 1 
25 W 2850К 230 Im Clear Not Applicable 1,000 hr T10 5 ys in Sylvania 60UA49 1 
25.2W 2800K 248 Im Clear Yes 1,000 hr T10 558in LumaPro 4RZV6 1 
-30/70/100W INC Wattage Equivalency 
LED 2700К 1,400 Im, 400 Im, 840 Im — No 15,000 hr А21 5 96 in Current 55XC75 1 
Incandescent TONN 2700K 300/960/1260 Im White Yes 1.750 hr A21 5$ in Philips 1 
40W INC/9 to 11W CFL Wattage E Equivalency т 
300 Im = Yes 15,000 hr AT9 {Уп Philips 55YD42 1 
45W 2700K 470 Im — Yes 15,000 hr A15 3% in Shat-R-Shield 551881 1 
5W 2700K 450 Im — Yes 15,000 hr A15 КЕШ FeitElectric 56/Н28 2 
5W 2700K 450 Im Frostei No 11,000 hr A19 4 Vin Philips 784N92 1 
5W 3000K 450 Im — No 11,000 hr A19 4%]п Feit Electric 56JH67 4 
5W 3000K 450 Im Clear Yes 15,000 hr A15 КЕЛІП Feit Electric 793ВАЗ 2 
5W 3000K 450 Im Clear Yes 15,000 hr A15 КЕД Feit Electric 793RA9 2 
5W 5000K 450 Im Frostei No 11,000 hr A19 4 Vin Philips 784N93 1 
LED 5.5 W 2700K 450 Im Froste Yes 15,000 hr A19 4% in Current 459V14 2 
5.5 W 2700K 450 Im Frosted No 15,000 hr A19 4 Vo in Current 497012 3 
5.5 W 5000K 450 Im Frosted Yes 15,000 hr Ai9 4% in Current 482P32 4 
5.5 W 5000K 450 Im Frostei No 15,000 hr A19 4 V5 in Current 492013 3 
6W 2700K 450 Im Froste Yes 15,000 hr A19 4% in Current 482P31 4 
6W 2700K 480 Im Frosted Yes 15,000 hr A19 4 Vo in Current 53CE33 1 
6W 3000K 480 Im Frosted Yes 15,000 hr Ai9 4% in Current 53CE34 1 
6W 5000K 480 Im Frostei Yes 15,000 hr A19 4 15 in Current 53CE35 1 
6W 5000K 450 Im = No 11,000 hr A19 4 іп Feit Electric 56JH68 4 
9W 2700К 550 Im — No 10,000 hr T2 КЕЛІП Philips 492Y85 4 
Compact Fluorescent 11 W 2700K 580 Im = No 10,000 hr A19 4 in Aero-Tech 23MD08 1 
11W 5000K 545 Im — No 15,000 hr A19 334 in Aero-Tech 23MD12 1 
Halogen 29W 2810K 380 Im Clear Yes 2,000 hr А19 4 Vo in Philips. 492766 4 
9 29 W 2950K 380 Im Clear Yes 1,000 hr A19 4 Yin Shat-R-Shield 216Р87 1 
40W 2300K 320 Im Frosted Yes 3,500 hr А19 431П Philips 492712 1 
40W 2700K 250 Im Clear No 1,000 hr тїй 5 in Philips 493A07 1 
40W 2800K 250 Im Clear No 1,000 hr T10 5% in Philips 493A08 1 
ncandescent 40W 2800K 420 Im Clear Yes 1,000 hr T10 5 %in LumaPro 4RZV7 1 
40W 2800K 415 Im Frosted Yes 1,000 hr T10 5 ys in LumaPro 4В7Х6 1 
40W 2700K 405 Im Frosted Yes 3,500 hr A15 3 іп Shat-R-Shield 607712 2 
40W 2850K 415 Im Inside Frost Not Applicable 1,000 hr A15 3 іп Sylvania 60UA71 1 
40 W 2850K 415 Im Clear Not Applicable 1,000 hr A15 3 in Sylvania 60UA23 1 
ED 40W 3000K 450 Im Frosted No 11,000 hr А19 4%1п Philips 784ND2 1 
- 40W 3000K 450 Im Frosted No 11,000 hr A19 4% in Philips 784ND3 1 
50/100/150W INC Wattage Equivalency 
LED 19 W 2700K 1,300 Im, 2,155 Im, 650 Im — No 15,000 hr A21 БП Current 55XC76 1 
ncandescent 50/100/150W 2775К 465 Im White Yes 1,750 hr А21 4 96 in Philips 492716 1 
50W INC Wattage Equivalency 
ncandescent 50W 2700K 545 Im Froste Yes 1,000 hr A19 375 in Current 5V310 1 
GOW INC/13 to 15W CFL Wattage Equivalency 
5W 6500K 500 Im Frosted No 20,000 hr А15 3 in Miracle Led 655Y04 2 
8W 2700K 750 Im = Yes 15,000 hr A15 3 іп Feit Electric 56JH31 2 
8W. 2700K 800 Im Frostei Yes 15,000 hr A19 КЕЛІП Sylvania 60UA68 1 
8.5 W 2700K 800 Im Frostei No 11,000 hr A19 4 Vs in Philips 784N94 1 
8.5 W 5000K 800 Im Frosted No 11,000 hr A19 4 Vs in Philips 784N95 1 
8.50 W 2700K 800 Im Frosted No 10,000 hr A19 4 *6 in Sylvania 60UA12 1 
8.8 W 2700K 800 Im Frostei Yes 15,000 hr A19 4 Ain Philips 54YP52 1 
8.8 W 2700K 800 Im Frostei No 11,000 hr A19 4 sin Philips 784N88 1 
8.8 W 3000K 800 Im Frosted Yes 15,000 hr A19 4 Vi in Philips 54YP51 1 
8.8 W 3000K 800 Im = No 11,000 hr A19 4 Vo in Feit Electric 56JH69 4 
8.8W 3000K 800 Im Clear Yes 25,000 hr A19 45 in Feit Electric 793RCO 1 
LED 8.8 W 5000K 800 Im Frostei Yes 15,000 hr A19 4% in Philips 54YP53 1 
8.8 W 5000K 800 Im = No 11,000 hr A19 4%]п FeitElectric 56/Н70 4 
8.8 W 5000K 800 Im Frosted No 11,000 hr A19 4 Vs in Philips 184N89 1 
88W 5000K 800 Im — Yes 15,000 hr A19 4 in Feit Electric 703801 4 
9W 2700K 800 Im Froste No 15,000 hr A19 4 іп Current 497014 3 
9W 5000K 800 Im Froste No 15,000 hr A19 4 іп Current 497615 3 
10W 2700K 800 Im Frosted Yes 15,000 hr A19 4% in Current 53CE36 1 
10 W 4000K 800 Im Frosted Yes 15,000 hr A19 4%]п Current 407J24 1 
10W 5000K 800 Im Froste Yes 15,000 hr A19 4 іп Current 482P34 4 
10W 5000K 800 Im Froste Yes 15,000 hr A19 4 іп Current 53CE39 1 
10.5 W 2700K 800 Im Frosted Yes 15,000 hr Ai9 4% in Current 459V13 2 
10.5 W 2700K 800 Im Frosted Yes 15,000 hr A19 470 іп Current 482P33 4 
13 W 2700К 900 Im — No 12,000 hr T2 4 Эр in Philips 492Y88 4 
13 W 2700K 900 Im — No 10,000 hr T2 4%1п Philips 402Y92 1 
Compact Fluorescent 13W 4100K 900 Im — No 10,000 hr T2 4 Vs in Philips 492Y93 1 
13 W 6500K 860 Im = No 10,000 hr T2 4 35» in Philips 492Y89 4 
14W 5000K 800 Im — No 15,000 hr A19 4 Ain Aero-Tech 23MD13 1 
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[ | CONTINUED | 
MaxLite PHILIPS Current © рте isceccsnies VIAE Zeno teca svi van 4 ЕКС: 


A NEW WAVE OF LIGHT — 


General Purpose E26 Medium Screw-Base Light Bulbs 


Light Color Bulb Bulb Overall Item Pkg. 
Technology Watts Temp. Lumens Finish Dimmable Rated Life Shape Length Brand No. Qty. 
43W 2920K 190 Im Clear Yes 2,000 hr A19 4% in Phi ips 492730 2 
Halogen 43W 2920K 750 Im Clear Yes 1,000 hr A19 4 Ve in Shat-R-Shield 216Р88 1 
53 W 2840K 790 Im Clear Yes 2,000 hr A19 4 іп Philips 492231 4 
Incandescent БОГ 2800K 720 Im Clear Yes 1,000 hr TIO 5% in LumaPro 487Х7 1 
LED 60 W 3000K 800 Im Frosted No 11,000 hr A19 4% in Philips 784М04 1 
60W 3000K 800 Im Frosted No 11,000 hr A19 4% in Philips 784005 1 
75W INC/18 to 20W CFL Wattage Equivalenc 
1 TIK 1,000 Im Frosted No 11,000 hr A19 4 Ys in Philips 7841196 1 
10W 5000K 1,000 Im Frosted No 11,000 hr A19 4% in Philips 788UR1 jl 
12W 2700K 1,100 Im Frosted No 15,000 hr A19 5 4 in Current 497016 2 
12W 2700K 1,100 Im Frosted Yes 15,000 hr А21 5 “in Current 53DP51 1 
12W 2700K 1100 Im — Yes 15,000 hr A19 4in Feit Electric 793RA5 2 
12W 3000K 1,100 Im Frosted Yes 25,000 hr A21 5 % in Current 442V41 1 
LED 12W 3000K 1,100 Im Frosted Yes 15,000 hr А21 5 in Current 53DP52 1 
12W 5000K 1,100 Im Frosted Yes 25,000 hr А21 5% in Current 442V45 1 
12W 5000K 1,250 Im Frosted No 15,000 hr A19 5 4 in Current 497017 2 
12W 5000K 1,100 Im Frosted Yes 15,000 hr А21 5 “in Current 53DP53 1 
12.2 W 2700K 1,100 Im Frosted Yes 15,000 hr A19 4 *6 in Philips 60NP94 1 
12.2 W 3000K 1100 Im — No 11,000 hr A19 4 іп Feit Electric 56JH71 2 
12.2 W 5000K 1100 Im — No 11,000 hr A19 4 in Feit Electric 56JH72 2 
HEN — 00 12801m ной is — 0090 8r — 12 — vm. — —Phlps ЧШҮЙ —3 
‚250 Im — 0 ; r & ІП ilips 
Compact Fluorescent — 35 Wy 5000K 1.100 Im = No 12.000 hr А19 4% in Aero-Tech _ 23М014__ 1 
Halogen 53 W 2950K 890 Im Soft White Yes 1,000 hr A19 4 Vin Current 13X831 2 
75W 3000K 1,100 Im Frosted No 11,000 hr A19 45 in Philips T84ND6 1 
LED 75 W 3000K 1,000 Im Frosted No 11,000 hr A19 4% in Philips 784ND7 1 
100// 3000К 1,500 Im Frosted No 11,000 hr A19 4*6 in Philips 784ND8 1 
100W INC/23 to 26W CFL Wattage Equivalency z 
12 1,100 Im Frosted No 20,000 hr АТУ 4711 Miracle Сеа 655Ү01 2 
13.5W 3000K 1,500 Im Frosted No 11,000 hr A19 4% in Philips 784ND9 1 
13.5 W 2700K 1,500 Im Frosted No 11,000 hr A19 4*6 in Philips 784N97 1 
13.5 W 5000K 1,500 Im Frosted No 11,000 hr A19 4% in Philips 784N98 1 
14W 2700K 1,500 Im Frosted No 11,000 hr A19 4. in Sylvania 60UA20 1 
14W 5000K 1,500 Im Frosted No 11,000 hr A19 4% in Sylvania 60UA47 1 
15W 2700K 1,600 Im Frosted No 15,000 hr A19 5 Vin urrent 492018 2 
15 W 2700K 1,600 Im Frosted Yes 15,000 hr А21 5 “in Current 53DP54 1 
LED 15 W 2700K 1500 Im mE Yes 15,000 hr A21 5 іп Feit Electric 56/Н32 2 
15W 3000K 1,600 Im Frosted Yes 15,000 hr А21 5 “in Current 53DP55 1 
15 W 5000K 1,600 Im Frosted No 15,000 hr Cylindrical 5 ^ in Current 52XH97 2 
15W 5000K 1,600 Im Frosted Yes 15,000 hr А21 5 “in Current 53DP56 1 
16 WW 2700K 1,600 Im Frosted Yes 15,000 hr A19 4% in Philips 60NP97 1 
16W 5000K 1,600 Im Frosted Yes 15,000 hr A19 4% in Philips 60NP96 1 
16.6 W 2700K 1,500 Im Frosted No 11,000 hr A19 4 56 in Philips 784N90 1 
16.6 W 5000K 1,500 Im Frosted No 11,000 hr A19 4% in Philips 784N91 1 
17.7 W 3000K 1600 Im = No 11,000 hr А21 4 V^ in Feit Electric 56JH59 2 
17.7 W 5000K 1600 Im -- No 11,000 hr A21 4 іп Feit Electric 56JH60 2 
23W 2700K 1,600 Im No 12,000 hr T2 Ys in Philips 492Y90 4 
23W 4100K T600 Im Мо 1000—12 430m — Philips у к 
‚600 Im — 0 і r біп hilips 
Compact Fluorescent 28 W 5000K 1,600 Im = No 10,000 hr T2 4% in Philips 402746: 1 
25W 2700K 1,600 Im — No 10,000 hr A19 5 in Aero-Tech 23MD11 1 
26 W 4100K 1,800 Im — No 10,000 hr T2 Yin Philips 492786 1 
Halogen T2W 3000K 1490 Im Clear Yes 2,000 hr A19 4 Ve in Philips 492732 2 
ncandescen 100/7 2700К 1347 Im Clear Yes 1,000 hr А21 436 in Philips 193436 1 
150W INC Wattage Equivalency, 
3000K 2605 Im = Yes 15,000 hr А21 БИП Feit Electric 56JH61 T 
LED 28 W 5000K 2605 Im — Yes 15,000 hr А21 5% in Feit Electric 56JH62 1 
29W 2700K 2,610 Im Frosted Yes 15,000 hr A21 3 in Philips 56LX01 1 
ncandescen 150W 2700К 2205 Іт Clear Yes 1,000 hr А21 БЕЛП Philips 492792 1 
attage Equivalency 
ED 25W 3000K 3050 Im — No 25,000 hr А21 5 in Feit Electric 56JH63 1 
m 25W 5000K 3050 Im — No 25,000 hr А21 5 Vin Feit Electric 56JH64 il 
ncandescen 200W 2800K 3780 Im Clear Yes 750 hr A21 5 3$ in Current 6V137 1 
attage Equivalency 
ED 33W 3000K 4060 Im — No 25,000 hr A23 6 Y^ in Feit Electric 56JH65 1 
= 33 W 5000K 4060 Im — No 25,000 hr A23 Тіп FeitElectric 56/Н66 1 
ncandescer 300W 2700K 6280 Im Clear Yes 750 hr PS25 4% in Philips 493A30 1 
500W INC Wattage Equivalency 
ncandescen 500W 3200K 13,650 Im Frosted Yes 60 hr Р525 6 “іп Eiko 6DZJ5 1 


Плахыте PHILIPS Current & 
General Purpose GU24-Base Light Bulbs 


The GU24 base on these light bulbs pushes into a GU24 socket and then twists slightly to lock it in place. 
General purpose GU24-base light bulbs are used in new construction projects, restaurants, hotels, and other 
residential or commercial facilities that are required to use energy-efficient LED bulbs. 


2700K 3000K 4000K 


Light Bulb ^ Overall Pkg. Item Item Item © 
Technology — Watts Lumens Dimmable Rated Life Shape Length Brand Qty. No. No. No. 
n GU24-Base Light Bulbs 
o 11W CFL Wattage Equivalency 
LED 6 W 480 Im Yes 25,000 hr A19 4 іп maxLED 1 32MX42 | 32MX43 | 32MX44 a 
GOW INC/13 to 15W CFL Wattage Equivalency 
8.8 W 800 Im Yes 15,000 hr A19 4 Vo in Philips 1 — 55YD45 = 
LED 9 W 800 Im Yes 25,000 hr A19 4Vein maxLED 1 32MX45 | 32MX46 | 32MX47 
10W 800 Im Yes 15,000 hr A19 4 Y in Current 1 55XC74 = = n n 
75W INC/18 to 20W CFL Wattage Equivalency 
LED 11W 1,100 Im Yes 25,000 hr A19 4 іп maxLED 1 32MX48 | 32MX49 | 32MX50 A19 
100W INC/23 to 26W CFL Wattage Equivalency 32MX42 
LED 15W 1,600 Im Yes 25,000 hr A19 4A in maxLED 1 32ZN18 | 32ZN19 32ZN20 2-Pin (GU24) 
16W 1,600 Im Yes 15,000 hr А21 5 Vo in Philips 1 = 55YD44 = Base 
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Жво-тғсн 


VEE 
LECTIIC ШЕ 20,000 hours ЕЕЕ 


» 
Ligh Efficient Design PHILIPS Current © 


t Y General Purpose E12 Candelabra and 
qu ч E39 Mogul Screw-Base Light Bulbs 


E12 Candelabra Screw-Base Light Bulbs—Compact candelabra 
screw-base light bulbs fit into tight spaces in appliances, bath and vanity 
fixtures, and accent lighting fixtures. Their E12 screw base has a 12mm 
dia. 

E39 Mogul Screw-Base Light Bulbs—Mogul screw-base light bulbs 
are used in large jobsite lights and other industrial fixtures. They have an 


А19 А23 PS25 B 4 
20LP82 55VR19 492293 E39 screw base with a 39mm dia. 
Light Color Bulb Overall Item Pkg. 
Technology Watts Temp. Lumens Dimmable Rated Life Shape ^ — Length Brand No. Qty. 


General Purpose E12 Candelabra Screw-Base Light Bulbs 
40W INC/9 to 11W CFL Wattage Equivalency 


LED 33W 3000K 300 Im Yes 15000hr ҒІ2 3 іп Feit Electric 793RA7 4 
Compact i 
Fluorescent 11W 2700K 580 Im No 8,000 hr A19 4in Aero-Tech 20LP82 1 
60W INC/13 to 15W CFL Wattage Equivalency 
ED 5.5 W 3000K 500 Im Yes 15000hr E12 3 іп Ғей Electric 79388 4 
a 83W 2700K 750 Im Yes 15,000hr — A15 3 $6 in Feit Electric 56JH30 — 2 


General Purpose Mogul Screw-Base Light Bulbs 
300W INC/175W HID Wattage Equivalency 


Candelabra шіге 35W 3000K  4400im No 50,000hr A23 6%in  LightEfficien Design 55VR19 1 
Pn одо Screw LED 35W 4000K 4,4001 No  50000hr A23 6%in  LightEfficient Design BBVR20 1 
лыны (ЕЗ9) Базе 35W 5000K 46901m No 50,000: A23 6%п LightEfficient Design 55VR21 — 1 
(E12) Base 300W INC Wattage Equivalency 

100/200/300W 2700K 1290/2650/0900 үе; — 1000hr Р525 4и Philips 492793 1 
noandescent дуу 2800K 520011 Yes 1,0017  PS35 9%іп Current 5V051 1 
200/ 2800K 51501m Yes 1000hr  PS35 9%іп Current 5V054 1 
үз -— 
p 
D Ed PHILIPS 
S11 y/ A15 
493A28 if 1CWY4 
| 


ssArcoiNUVo Current © 


ЕЗ | Appliance Light Bulbs 


--- EC Appliance light bulbs are sized to install into ovens, refrig- 
erators, ceiling fans, and other household appliances. 


Light Wattage Color Bulb Bulb Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency _ Watts Temp. Finish — Lumens Dimmable Rated Life Shape Length Brand No. Qty. 
Appliance Light Bulbs 
Intermediate Screw (E17) 
10W INC 10W 28006 Frosted 791т Yes 1,500 hr 511 2%in  LumaPro 48271 


1 
40W INC 40W 2800K Clear 440 Im No 500 hr $11 2 Жіп Philips 493А28 1 
Incandescent 40W INC 40W 2700K Clear 370 Im Yes 1,500hr 51 2 96 in Satco — 451F89 1 
40W INC 40W 2800K Clear 440 Im Yes 500 hr $11 2%in  LumaPro 4RZZ3 1 
40W INC 40W 2800K Frosted — 440Im Yes 500 hr 511 2*?8in  LumaPro 48774 1 
Medium Screw (E26) 
7.5W INC 7.5W 2800K Clear 53 Im Yes 1400hr 51 2Y.in LumaPro 4RZY1 1 
7.5W INC 7.5W 2800K White 39 Im Yes 1,400 hr $11 2%in LumaPro 48222 1 
Intermediate Medium 15W INC 15W 2500K Soft White 100m Yes 2,500 hr A15 зїї Current 1CWY4 1 
Screw Screw Incandescent 15W INC 15W 2300K White 115 Im Yes 3,000 hr A15 4% іп Philips 492770 2 
(E17) Base (E26) Base 15W INC 15W 2800K Clear 120 Im Yes 400 hr $11 2%in LumaPro 4RZY9 1 
40W INC 40W 2700K Clear 300 Im Yes 2,900 hr A15 3 vin Satco 451Е91 1 
40W INC 40W 2800K Clear 400 Im Yes 1,750 hr A15 4*5 in Philips 492271 2 
40W INC 40W 2600K Clear 415 Im Yes 1,500 hr A15 зїї Current 5V755 1 
Bib 1 , Miracle 
Wattage Beam Bulb Overall | Item Item 
Equivalency Watts Spectrum Angle — Shape Length No. No. 
walt SAIN bug cyl Bulbs LED Plant Growth Bulbs 
Dark Cycle Grow Room Light В 
SOWING 11W Green 180" i9 — 4% Гв1кузэт 61Кі40- " 20,000 hr Rated Life 
Plant Growth Bulbs hin i 
ML. All-Stage Growth & Maintenance, Height Control, Leaf Growth, Photosynthesis, Vegetative Growth Run cool 80 they can be placed within inches 
aw NG. б w Ful rond E PARIS 3 Ио in B ru 1 kvaz of plants without causing wilt or burn. Grow 
ull/Broa ы Vio in 5 52 lights emit light in color spectrums that opti- 
150W INC 12W Full/Broad 180? A19 4%in | 61KV43 | 61KV44 9 А n 0 с p f p 
14W Blue, Full/Broad, Red 180° — A19  4%oin |61KV37, 61KV38 Mize seedling growth, stem and leaf growth, 
Budding, Flowering, Fruiting, High Yield Production, Photosynthesis, Vegetative Growth or budding and flowering to grow plants 


1000 INC gW Blue, Full/Broad, Red 180° — A19 — 4Йіп | G1KV49| G1KV50. , : 
150W INC 14W Blue, Full/Broad Red 180° A194 Moin |61KV35 | &iKV36 119005. They are rated for wet locations to 


ON IC Б Rel — 180" — A19 ауен vetus 1Күзг Withstand high humidity and resist water 
П 10 Т " " 
Flowering, Fruiting, Photosynthesis, Vegetative Growth sprays. Grow lights are used in greenhouses, 


100W INC 9W Full/Broad, Red 180* 412 4)іп [61KV45| 61KV46 hydroponic gardening, vertical farming, agri- 
Germination, Height Control, Seed Starting, Vegetative Growth ee Р g h a ther ind g es 
100W INC 9W Blue, Full/Broad 180° 414 40іп |61К/47 | 6iKvag Сига! research, and other indoor gro 


61KV44 150W INC 14W Blue, Full/Broad_ 180% A19  4%oin |61KV33 | 61KV34 applications. 
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LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Standard Lamps 


Aerotech, Maxtire | 
SYLVANIA PHILIPS 17. 


Current © ssarcoi Nuvo mm ў 
Screw 
Candle-Shaped (E12) Base - 


Decorative Light Bulbs sty H 
Candle-shaped light bulbs have 22: = 2 


Sa 
ii 
4 


a slim, tapered shape with a 
rounded point. They are sized to 


install into chandeliers and other Medium 
Screw 


decorative lighting fixtures where (E26) Base B10 B13 492285 С9-1/2 
врасе is tight. 54UA13 492279 24W617 
Light Wattage Color Bulb Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency Watts Temp. Lumens Finish Dimmable Rated Life Length Brand No. Qty. 
B10 Bulb Shape; Candelabra Screw der Bulh Base supe 
ncandescen 25W INC 2800K 180 Im Clear Yes 9,000 hr КЕЛШ Aero-Tech 24W614 1 
LED 40W INC/9 to 11W CFL $i W 2700K 300 Im — Yes 15,000 hr 4in Maxlite 54UA13 1 
40W INC 40// 2800К 400 Im Clear Yes 9,000 hr 3 in Aero-Tech 24W619 1 
ncandescen Not Applicable 25W 2850K 175 Im Clear Not Applicable 1,500 hr 3% іп Sylvania 60UA32 1 
Not Applicable 40W 2850K 360 Im Clear Not Applicable 1,500 hr 3 “іп Sylvania 60UA28 1 
B11 Bulb Shape; Candelabra Screw ЦЕ) Bulb Base уре 
ncandescen 25W INC 2500K 150 Im Clear Yes 2,000 hr 4*5 in Philips 492711 2 
LED 40W INC/9 to 11W CFL 33 W 2700K 300 Im Clear Yes 15,000 hr 4% in Philips 54YP67 1 
ncandescen 40W INC 40W 2500K 300 Im Clear Yes 2,000 hr 4in Philips 492778 2 
Halogen 40W INC 40W 2900K 540 Im Clear Yes 3,000 hr 4in Philips 493A37 2 
ncandescen 60W INC 60W 2700K 550 Im Clear Yes 2,000 hr 4% in Philips 493A32 2 
B11 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
ED 40W INC/9 to 11W CFL 3.3 W 2700K 300 Im Clear Yes 15,000 hr 4% in Philips 54YP70 1 
_ 60W INC/13 to 15W CFL. 55W 2700K 500 Im Clear Yes 15,000 hr 4 іп Philips 54YP72 1 
B13 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
m— 25W INC 25W 2500K 170 Im Clear Yes 1,500 hr 4 y in Current 3VA47 2 
40W INC 40W 2550K 300 Im Clear Yes 2,000 hr 4in Philips 492719 2 
67 Bulb Shape; Candelabra Screw (E12) Bulb Base Tee 
4W INC 2700K 16 Im Clear Yes 3,000 hr 4 Ve in Philips 493A21 4 
ncandescen 7W INC AW 2700K 45 Im Clear Yes 3,000 hr 6 Yin Philips 492285 4 
7W INC 7W 2700K 35 Im Clear Yes 3,000 hr 2 vein Satco 451F90 1 
15W INC 15W 2700K 105 Im Clear No 2,000 hr 2in Philips 493A27 2 
C9-1/2 Bulb Shape; Medium Screw (20) Bulb Base Туре 
ncandescent 40W IN 40W 2800K 330 Im Clear Yes 9,000 hr 3% in Aero-Tech 24W617 1 


PHILIPS 
*SATCO!NUVO zl f 

Angled Candle- Candelabra | | 
Shaped Decorative — 5... 
Light Bulbs | i. 1 
The angled tip on these candle- | = is = 


shaped light bulbs resembles a 1 | я = B 
a N p 
*@ т 


flickering candle flame. The bulbs 
have a slim, tapered and fit into 


chandeliers and other decora- 2. BA9 BA11 BA12 CA9-1/2 CA10 
tive lighting fixtures with limited (E26) Base 492286 54YP68 55YD47 451F81 451F80 
space for bulbs. 
Light Wattage Color Bulb Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency Watts Temp. Lumens Finish Dimmable Rated Life Length Brand No. Qty. 
BA9 Bulb Shape; Candelabra Screw (E12) Bulb Base Type 
25W INC 25W 2500K 150 Im Clear Yes 2,000 hr 2% in Philips 492786 4 
25W INC 25W 2700K 150 Im Clear Yes 2,000 hr 4 Vb in Philips 493A31 2 
ncandescent 40W INC 40W 2500K 300 Im Clear Yes 2,000 hr 4 V in Philips 492787 4 
40W INC 40// 2700К 300 Im Clear Yes 2,000 hr 4 іп Philips 493A33 2 
60W INC 60W 2700K 550 Im Clear Yes 2,000 hr 4 Vo in Philips 493A34 4 
BA11 Bulb Shape; Candelabra Screw (E12) Bulb Base Type 
25W INC/7W CFL 2W 2200 to 2700K 180 Im Clear Yes 15,000 hr 3% in Philips 54YP68 1 
ED 40W INC/9 to 11W CFL 3.3 W 2700K 300 Im Clear Yes 15,000 hr 3% in Philips 54YP71 1 
7 60W INC/13 to 15W CFL 5.5 W 2700K 500 Im Clear Yes 15,000 hr 4% іп Philips 54YP73 1 
75W INC/18 to 20W CFL 6.6 W 2700K 600 Im E Yes 15,000 hr 4% in Philips 55YD46 1 
BA12 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
LED 75W INC/18 to 20W CFL 6.6 W 2700K 600 Im = Yes 15,000 hr 4 35 in Philips 55YD47 1 
CA9-1/2 Bulb Shape; Candelabra Screw (E12) Bulb Base Type 
ncandescent 40W INC 40// 2700К 370 Im Clear Yes 2,500 hr 3 іп Satco 451F81 1 
CA10 Bulb Shape; Medium Screw НЕ?) Bulb Base Type 
ncandescent 40W IN 40W 2700K 360 Im Clear Yes 2,500 hr 4 in Satco 451F80 1 
F15 Bulb Shape; Medium Screw Шан Bulb Base Type 
LED 60W INC/13 to 15W CFL 5.5 W 2700K 500 Im Clear Yes 15,000 hr 8 віп Philips 54YP74 1 
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Current? PHILIPS 

SYLVANIA $SATCO|NUVO 
Globe-Shaped ”" 
Decorative Light Bulbs 


The spherical shape of these 
light bulbs creates visual inster- 


i і G16.5 
est when installed in bath and Candelabra Screw Medium Screw 55XC86 1 
vanity fixtures. (E12) Base (E26) Base 
Light Wattage Color Bulb Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency Watts Temp. Lumens Finish Dimmable Rated Life Length Brand No. Qty. 
G16-1/2 Bulb Shape; Candelabra Screw (E12) Bulb Base Type 
25W INC/7W CFL 3W 2700K 250 Im = Yes 15,000 hr 3in Current 55XC86 2 
LED 40W INC/9 to 11W CFL 3.8 W 2700K 350 Im = Yes 15,000 hr 3% in Philips 55YD51 1 
40W INC 4W 2700K 350 Im Clear Yes 15,000 hr = Current 794HJ6 2 
ncandescent Not Applicable 25W 2850K 180 Im Soft White Мой Applicable 1,500 hr 3 in Sylvania 60UA62 1 
G16-1/2 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
LED 40W INC 3.8 W 2700K 350 Im — Yes 15,000 hr — Philips 55YD52 1 
625 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
ED 40W INC/9 to 11W CFL 3.8W 2700K 350 Im = Yes 15,000 hr 45^ in Philips 55YD50 1 
B 40W INC/9 to 11W CFL 4.5 W 2700K 350 Im Frosted Yes 15,000 hr 4% in Current 482P36 3 
40W INC 40W 2600K 410 Im Clear Yes 2,000 hr 5 Ve in Philips 492789 1 
ncandescent 40W INC 40W 2600K 410 Im Clear Yes 2,000 hr 4 in Philips 492790 3 
40W INC 40W 2700K 320 Im White Yes 3,000 hr 4 35 in Satco 451F86 1 
Halogen 40W INC 40W 2800K 550 Im Clear Yes 2,500 hr 4 іп Philips 492767 1 
40W INC 40W 2800K 500 Im Frosted Yes 2,500 hr 4 Vb in Philips 492768 1 
LED 60W INC БАЛ 2700К 500 Im Clear Yes 15,000 hr — Current 194HJ5 2 
ij / 
еш. ОДАН nn 
тепкен. EXE | 
PHILIPS 'axtire 
= А | 
Vintage Filament- ' \ |” 
irs 3 L- 
Style Decorative vd т 
Д: e" 
= - м 
Light Bulbs HE DES 
The LED filaments on these bulbs uu 522 = i 
mimic the look of the ornate filaments (E12) Base (E26) Base A15 B11 ST19 T20 
in early incandescent light bulbs. 55VR81 54YP70 54UA16 55VR77 
Light Wattage Color Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency Watts Temp. Lumens Dimmable — Rated Life Length Base Type Brand No. Qty. 
A15 Bulb Shape 
40W INC/9 to 11W CFL 45W 2700K 470 Im Yes 15,000 hr 3 іп Medium Screw (E26) — Shat-R-Shield 55VR81 1 
40W INC 5W 2700K 450 Im Yes 15,000 hr 3 %in Medium Screw (E26) Feit Electric 56/Н26 2 
LED 40W INC 5W 2700K 450 Im Yes 15,000 hr 3% in Candelabra Screw (E12) Feit Electric — 56JH27 2 
60W INC 8W 2700K 750 Im Yes 15,000 hr 3% in Medium Screw (E26) Feit Electric  56JH29 2 
60W INC 8.3 W 2700K 750 Im Yes 15,000 hr 335 in Candelabra Screw (E12) — FeitElectric 56/Н30 2 
A19 Bulb Shape 
40W INC/9 to 11W CFL 45W 2000K 300 Im Yes 15,000 hr 4 A in Medium Screw (E26) Philips 55YD42 1 
LED 40W INC 5W 2700K 450 Im Yes 15,000 hr 4in Medium Screw (E26) Feit Electric — 56JH33 2 
60W INC 9W 2700K 810 Im Yes 15,000 hr 4in Medium Screw (E26) Feit Electric — 56JH34 2 
60W INC 9W 5000K 810 Im Yes 15,000 hr 4in Medium Screw (E26) Feit Electric — 56JH35 2 
B10 Bulb Shape 
LED 40W INC/9 to 11W CFL 4W 2700K 300 Im Yes 15,000 hr 4in Candelabra Screw (E12) Maxlite 54UA13 1 
B11 Bulb Shape 
40W INC/9 to 11W CFL 3.3 W 2700K 300 Im Yes 15,000 hr 4Win Candelabra Screw (E12) Philips 54YP67 1 
LED 40W INC/9 to 11W CFL 3.3 W 2700K 300 Im Yes 15,000 hr 4% in Medium Screw (E26) Philips 54YP70 1 
60W INC/13 to 15W CFL 55W 2700K 500 Im Yes 15,000 hr 4% in Medium Screw (E26) Philips 54YP72 1 
BA11 Bulb Shape 
25W INC/7W CFL 2W 2200t02700K ^ 180lm Yes 15,000 hr 3% іп Candelabra Screw (E12) Philips 54YP68 1 
LED 40W INC/9 to 11W CFL 3.3 W 2700K 300 Im Yes 15,000 hr 3% in Candelabra Screw (E12) Philips 54YP71 1 
60W INC/13 to 15W CFL 5.5 W 2700K 500 Im Yes 15,000 hr 4% in Candelabra Screw (E12) Philips 54YP73 1 
75W INC/18 to 20W CFL 6.6 W 2700K 600 Im Yes 15,000 hr 4% іп Candelabra Screw (E12) Philips 55YD46 1 
BA12 Bulb Shape 
LED 75W INC/18 to 20W CFL 6.6 W 2700K 600 Im Yes 15,000 hr 4% in Medium Screw (E26) Philips 55YD47 1 
F15 Bulb Shape 
LED 60W INC/13 to 15W CFL 5.5 W 2700K 500 Im Yes 15,000 hr 8 Vs in Medium Screw (E26) Philips 54YP74 1 
616-1/2 Bulb Shape 
LED 40W INC/9 to 11W CFL 3.8W 2700K 350 Im Yes 15,000 hr 3 6 in Candelabra Screw (E12) Philips 55YD51 1 
40W INC 3.8 W 2700K 350 Im Yes 15,000 hr = Medium Screw (E26) Philips 55YD52 1 
625 Bulb Shape 
LED 40W INC/9 to 11W CFL 3.8 W 2700K 350 Im Yes 15,000 hr 4% in Medium Screw (E26) Philips 55YD50 1 
$14 Bulb Shape 
LED 10W INC 10W 2700K 60 Im No 15,000 hr 3% in Medium Screw (E26) Philips 784ND1 1 
ST19 Bulb Shape 
LED 40W INC/9 to 11W CFL 5W 2000K 350 Im Yes 15,000 hr 5 Yin Medium Screw (E26) Philips 55YD43 1 
40W INC/9 to 11W CFL 5W 2200K 320 Im Yes 15,000 hr 5% in Medium Screw (E26) Maxlite 54UA16 1 
T20 Bulb Shape 
LED 60W INC/13 to 15W CFL 6.5 W 2200K 600 Im Yes 15,000 hr 5 Vo in Medium Screw (E26) — Shat-R-Shield | 55VR77 1 
60W INC/13 to 15W CFL 6.5 W 2700K 800 Im Yes 15,000 hr 5 Yin Medium Screw (E26) — Shat-R-Shield 55/В76 1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Spot, Reflector & Flood Lamps 


PHILIPS 
Colored Decorative Light Bulbs 


The colored lenses on these bulbs tint the color of the light emitted by the bulb. Commonly 
known as party lights, colored decorative light bulbs are used for celebrating seasons and 


holidays and as mood lighting for parties and events. — 
crew 
Light Wattage Light Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency Watts Appearance Dimmable Rated Life Length No. Qty. (E26) Base 


A19 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 


40W INC 8W Матт White No 10,000hr 4%in 54YP59 1 
40W INC 8W Матт White No 10,000hr 4%in  54YP60 1 PHILIPS 
LED 40W INC 8W Warm White No 10,000hr  4Y4in —54YP61 1 
40W INC 8W Red No 10,001: 4%in  54YP62 — 1 
40W INC 8W Матт White No 10,001: 4%in  54YP63 — 1 "m m^ 
40W INC 8W Warm White No. 10,000hr 4 %in —54YP64A — 1 із: ЖУ 
PAR38 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type = 22 
90WHAL 13.517 Blue No 10,000hr 5%іп 448K86 1 ^ E; 
LED 90WHAL 135W Yellow No 10,000hr 5%іп 148К87 1 А19 
90WHAL —135W Green No 10,000hr 5%іп — 448K88 1 54YP63 
90WHAL —135W Red No 10,001: 5%іп —448K89 1 
Ishatrshie Current © ssarcoiNuvo T е 
The wide beam of infrared light cast 
by these bulbs also emits radiant heat. 
Heat lamp reflector bulbs are used for “- 
warming animal enclosures, drying e 
chemicals and paint, heating bathrooms, Medium Mogul Screw : S 
preventing pipes or equipment from Skirted (E39) Base medum 
i i ; (E26/50x39) Screw BR40 R40 
freezing, and keeping food warm in с (E26) Base 33H575 451F96 
food-service areas. 
Light Wattage Color Bulb Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency Watts Temp. Lumens Finish Dimmable Rated Life Length Brand No. Qty. 
BR40 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
125W INC 125W 2700K — Clear No 5,000 hr 6%⁄2in_ _ Shat-R-Shield ^ 33H575 1 
Incandescent 250W INC 250W 2500K 2200 Im Clear Yes 5,000 hr 6 %in Current 4/673 1 
250W INC 250W 2700K 1200 Im Clear No 5,000 hr 6 іп Shat-R-Shield — 110011 1 
R40 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
125W INC 125W 2700K 300 Im Clear Yes 6,000 hr 6 ^ in Satco 451F96 1 
Incandescent 250W INC 250W 2700K 1200 Im = No 5,000 hr 6%2in Shat-R-Shield ^ 55VR71 1 
250W INC 250W Not Rated Not Rated, Heat Lamp Red No 5,000 hr 6 in Shat-R-Shield 307Х22 1 
R40 Bulb Shape; Medium Skirted (E26/53x39) Bulb Base Type 
Incandescent 375W INC 375W 2700K 2700 Im Clear Yes 5,000 hr 17 Vin Current 5V211 1 
Shatter-Resistant Spot, Reflector 
The surface coating on these bulbs keeps broken glass, mercury, and phosphors 
contained if the bulbs burst or break, preventing the contaminants from spreading into m 
the surrounding area. The bulbs have a reflective inner surface that intensifies their light Feo 
output. Shatter-resistant bulbs are used in manufacturing plants, food-processing facili- 
ties, and other settings where product contamination must be avoided. They are also TH 
used in areas where the light bulbs may be exposed to shaking or impacts. е" 
Bulb Р 
Light Wattage Color Beam Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency Watts Temp. Lumens Angle Dimmable Rated Life Length No. Qty. >= 
BR30 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type =} 
LED 5W INC 9W  5000K 750Im 115% Yes 25000hr  5%⁄in 493/05 1 
Halogen 65WINC — 50W 26806 590Im 30° Yes 2,500 hr 5'Ain  55VR72 1 ре” 
В40 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
LED 85WINC — 16.5W 5000К 1,200lm 115% Yes 25,000hr  6%in 49306 1 493V05 
AR Light Bulbs PHILIPS pu 
Aluminum-faceted reflector (AR) light bulbs produce a very narrow beam of light. They are used in display 
cases and architectural lighting for spotlighting objects that are a short distance away. ) 
Bulb “ 
Light Wattage Color Beam Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency Watts Temp. — Lumens Angle Dimmable Rated Life Length ^ Brand No. Qty. 
AR111 Bulb Shape; 2-Pin (GX5.3) Bulb Base Type 
LED 75WHAL 16W 3000K — 900Im 25° Yes 25,000 һг 2%in Philips 55YD39 1 
100WHAL —20W 3000K  1200Im 25% Yes 25,000hr 2%in Philips 55Ү044 1 
AR111 Bulb Shape; Screw Terminal/Plug-In Prong (G53) Bulb Base Type AR111 
Halogen 50WINC 50W 30006 950Im 24° Yes 3,0001: 2%in Philips 492233 1 55YD39 
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PAR Light Bulbs PHILIPS БУ Current SYLVANIA 


Parabolic aluminized reflector (PAR) light bulbs are used for indoor and outdoor accent lighting, such as highlighting 


Medium Screw 


(E26) Base flagpoles or building facades, interior track lighting, illuminating walls, security lighting, stage lighting, and sign lighting. 
Bulb 
Light Wattage Color Beam Rated Overall Item Pkg. 
Technolo Equivalenc Watts — Temp. Lumens — Angle Dimmable іе Length — Brand No. Qty. 
PARTO Bulb Shape; 2-Pin (801 0) Bulb Base Type 
LED 50W HAL 5W 27006 З801т 35° Yes —25,000hr 2 іп Philips — 45HE82 1 
PART6 Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
LED 45W INC 41W 3000 3751т 40° Yes 20,000 hr 3Зіп  FeitElectric 56JH46 1 
45W INC 41W 50006  375Im 40° Yes — 25,000hr  3in Feit Electric 56JH47 1 
Halogen 60W INC 60W .2900K . 580Im 27° Yes 2500hr 3 іп Philips 492742 1 
PARU Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
: Halogen 39W INC 39W 29006 — 4801m 25° Yes 1000nr 3%in Philips 492743 1 
Screw Terminals 9 39W INC 39 W 209006 480m 10° Yes — 1,000hr 3%іп Philips 492744 1 
Base 50W HAL IW  2700K 5001т 35? Yes  25,000hr 3 Yin Current 450М40 1 
50W HAL 7W  2700K 5001т 20* Yes 25,000hr 3 “іп Current 45NY24 1 
50W HAL 7W 30006  520Im 20° Yes 25,000 hr 3!2in Current 45AU69 1 
50W HAL 7W  3000K 5201т 20° Yes 25,000hr 3%in Current 45NY25 1 
50W HAL 7W  3000K 520іІт 20° Yes 25,000 hr 3!2in Current 45NY26 1 
50W INC 5W  3000K  450Im 40° Yes 25,000hr 3%in Feit Electric 56JH73 1 
y 50W INC 5W 50006  450Im 40° Yes | 25,000hr 3 біп Feit Electric 56JH74 1 
50W INC 7W  2700K 500іт 35° Yes | 15,000hr 3 іп Current 482P42 1 
/o 7 50W PAR20 HAL 5.5W  2700K X 5001m 29: Yes 25,000һ: 3 іп Philips 17184М84 1 
50W PAR20 HAL 5.5W  2700K —500Im 40° Yes 25,000 hr 3 Жіп Philips — 784N85 1 
p 50W PAR20 HAL 5.5W  3000K 5001т 25:9 Yes 25,000һ: 3 іп Philips — 784N86 1 
/6 7 50W PAR20 HAL 5.5W  3000K 500іІт 40° Yes — 25,000hr 3 Жіп Philips — 784N87 1 
PAR30 Bulb Shape; Medium паии Bulb Base Type 
y Halogen 38W 2850К X 580Im 25* Yes 1,500hr 3%іп Current 39P421 1 
ЫШ HAL 12W 27006 1,000 Im 25^ Yes _ 25,000 33iin Current 45NY16 1 
75W HAL 12W 2700К  1,000lm 40° Yes 25,000 hr 3%in Current 45МҮ17 1 
75W HAL 12W 30006 9501Іт 35? Yes | 25,000hr 3%in Current 45AU63 1 
75W HAL 12W 3000K_  1,050Im 25? Yes | 25,000hr 3%in Current 45МҮ18 1 
"eg Bee 2. TBW INC 33 W —3000( т — 387 Yes — 2000 hr à ап Tet Electric 86473 1 
А т Е es hr ^in Feit Electric 
(axied) Base 2) Base rep T5W INC 8.3 W 3000K 7501т 25% Yes 2500017 434in Feit Electric 56JH77 1 
75W INC 8.3W 30006  750Im 40° Yes 25,000 hr 3 іп Feit Electric 56JH79 1 
75W INC 8.3W  5000K 7501т 40? Yes 25,000hr 434in Feit Electric 56JH76 1 
75W INC 8.3W 50006  750Im 257 Yes 25,000 hr 4%in FeitElectric 56JH78 1 
75W INC 8.3W  5000K 7501m 40° Yes — 25,000 һг 3 in FeitElectric 56JH80 1 
75W INC 12W 2700 8501т 40° Yes | 25,000hr 3%in Current 246M70 1 
75W INC 12W 27006 9001т 35° Yes 15,000hr 3%in Current 482P38 2 
75W INC 12W 30006 900іт 40° Yes — 25,000hr 9іп Current 246M68 1 
! “РАНЗІП. Bulb Shape; x: "m Screw (E26) Bulb Base Type 
М. P a W HAL 12W  2/00K__1,000 Im 40° Yes 25,000hr 4%in Current 45NY21 1 
М іш. гаи НАС 12W  3000K  1,050Im 25° Yes 25,000hr 434in Current 45NY22 1 
4 75W HAL 12W 30006 1,0501т 40% Yes | 25,000hr 4% іп Current 45NY23 1 
D ED 75W INC gW  3000K 8501т 40° Yes 25,000hr 3%in Philips GOFVi4 1 
E 75W INC 12W 2700 в8501т 40° Yes 25,000 hr 8 Фіп Current 246M73 1 
` ә 75W INC 12W  2700K  1,050Im 25° Yes  25,000hr 4%in Current 55XC93 1 
75W INC 12W  3000K . 900Im 40° Yes | 25,000hr 9іп Current 246М72 1 
PAR16 75W INC 12W 30006 900іт 25° Yes — 25,000hr 4% in Current 55XC92 1 
492242 dum Halogen 75W INC 53W  2860K 920m 10% Yes 1,0001: 4 %in Philips 492745 1 
ТМГ PAR30 HAL Long Мек  8.5W  2700K — 800Im 25° Yes | 25,000hr 4%in Philips — 784N74 1 
ED 75W PAR30 HAL Long Neck 95М/ 27006 X 800Im 40° Yes 25,000һ: 4 %in Philips — 784N76 1 
= 75W РАВЗО HAL Long Мек  8.5W  3000K 850 т 25? Yes | 25,000hr 45*6in Philips 784075 1 
PAR20 75W РАВЗО HAL Long Neck 8.5 W — 3000K X 850Im 40° Yes — 25,000hr 4% in Philips — 784N77 1 
45NY24 PAR30S Bulb Shape; Medium Screw (E26) Bulb Base Type 
75W INC 9W  3000K 8501т 40° Yes 25,000 hr 3% in Philips  60FV13 1 
75W РАВЗО HAL Short Меск 8.5W — 2700K 800 Im 25? Yes 25,000һ: 3 in Philips — 784N70 1 
LED 75W РАВЗО HAL Short Neck 8.5W — 2700K — 8001m 40° Yes 25,000һ: 3 in Philips — 784N72 1 
75W РАВЗО HAL Short Меск 8.5W — 3000K — 850Im 25? Yes | 25,000hr 3 іп Philips — 784N71 1 
е 75W РАВЗО HAL Short Мек 8.5 W — 3000K 850іт 40° Yes — 25,000 hr_3 in Philips — 784N73 1 
ио PAR36 Bulb Shape; Screw Terminals Bulb Base ин 
Halogen 35W INC W  3000K  250Im 307 Yes | 4000nr 3%in Current 4V09T 1 
9 40W INC 36W 30006 X 450Im 30° Yes 4,000 hr 2% in Philips 492746 1 
ncandescent TOOW INC 100W  3000K 8750 Im 40° Yes 25hr 2 іп Current  6VK26 1 
250W INC 250W 30006 1800 Im ІС Yes 25hr  2%in Current 10864 1 
-PAR38 Bulb Shape; Medium ҮЕ amma Type 
N 70 29256 1305т 25^ Yes 7,100 hr 5 %oin Sy vania 793EN4 1 
ж Halogen 75W INC 60W 2900K 10701m 30* Yes 1,100hr 5%in urrent 220433 1 
80W INC 80 W 30006  1600lm 10* Yes 1,1001: 5%in ^ Current 220434 1 
PAR30 SOW INC ТІЛ” 30006 100011 — 38^ Yes 72,00017:  5in  FeitElectric 56JH83 1 
90W INC 11.1 W 50006 1000 іт 38 ° Yes 25,000 г біп  FeitElectric 56JH84 1 
246M68 90W INC 15W  3000K 1,200Іт 40% Yes 25,000hr 5 Жіп Current 45UY91 1 
Ў 90W PAR38 HAL 10W  2700K 9001т 40° Yes — 25,000hr 5 іп Philips — 784N68 1 
| ED 90W PAR38 HAL 10W 30006 9001т 25° Yes 25,000hr 5 іп Philips 784N66 1 
Е 90W PAR38 HAL 10W  3000K 9001т 40° Yes 25,000һ: 5 іп Philips — 784N69 1 
90W PAR38 HAL 10W  3500K 9001т 29^ Yes 25,000 hr 5 іп Philips — 784NC3 1 
90W PAR38 HAL 10W 35006  900Im 40° Yes 25,000һ: 5 іп Philips — 784NC4 1 
90W PAR38 HAL 10W 40006  900Im 25.7 Yes 25,000 hr 5 іп Philips — 784N67 1 
100W INC 12W 30006 950m 12° Yes _ 25,000 hr 5%in ^ Current 55XC94 1 
Halogen 100W INC 12W 2880К 13501m 25° Yes 7,000 hr 5 “in Philips 492747 1 
9 100W INC 72W _ 28806 1350 lm 10* Yes 1.000 hr 5 %in Philips 402748 1 
ncandescent 100W INC 100W —1330K . 1320 Im 55° Үвѕ 5,000hr 5 %in Philips 49ЗА16 1 
120W HAL 14W 2700К 1,300 Im 25° Yes | 25,000hr 5 “in Philips — 55YD37 1 
а 120W HAL 18W 2700К 1,2501т 40° Yes 25,000 hr 5%in Current 246M80 1 
x Í 120W HAL 18W 27006 1,550Іт 25° Yes | 25,000hr 5 йіп Current 45МҮ11 1 
3 120W HAL 18W 2700К 1,550Іт 40% Yes 25,000: 5 йіп Current 45МҮ12 1 
= 120W HAL 18W 30006  1,350Im 40° Yes 25,000 hr 5 йіп Current 246M84 1 
Ж PAR3OL 120W HAL 18W 3000К 1,5501т 25° Yes | 25,000hr 5 біп Current 45NY09 1 
784N76 120W HAL 18W  4000K 1,70011 25 Yes  25,000hr 5 іп Current 45NY13 1 
"< 120W INC 15.5 М/ 3000 1400іт 40° Yes 25,000һ:  5in  FeitElectric 56JH81 1 
4 $ 120W INC 15.5W 50006  1400lm 40° Yes  25,000hr 5in Feit Electric 56JH82 1 
+. 4 LED 120W INC 16W  2700K 1,300|т 40° Yes | 15,000hr 5%in Current 482P37 2 
120W INC 18W 4000К 1,7001 40% Yes 25,000hr 5 іп Current 45МҮ14 1 
РАВЗ05 * 120W PAR38 HAL 13W 2700К6  1,200Im 25." Yes — 25,000hr 5 іп Philips — 784N78 1 
60FV13 * 120W PAR38 HAL 13W  2700K 1,0011 407 Yes — 25,000 һ 5 іп Philips 784М82 1 
Ж 120W PAR38 HAL 13W  3000K__ 1,200 Im 297 Yes 25,000һ: 5 іп Philips — 784N79 1 
120W PAR38 HAL 13W 3000К 1.200Im 40? Yes _ 25,000 5%in Philips —784N83 1 
120W PAR38 HAL 13W .3500K 1,2001т 25? Yes 25,000 hr 5 іп Philips 784NC5 1 
120W PAR38 HAL 13W  3500K 1,2001т 40° Yes — 25,000hr 5 іп Philips 784NC6 1 
120W PAR38 HAL 13W  4000K__ 1,200 Im 29” Yes 25,000һ: 5 іп Philips 784М80 1 
120W PAR38 HAL 13W 5000К 1,2001п 25^ Yes 25,000hr 5%in Philips 784М81 1 
PAR38 - 150W HAL 18W 30006 1,550 Im 40° Yes — 25,000 hr_5 %in porn 45МҮ10 1 
нү | CONTINUED | 4 
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PAR Light Bulbs PHILIPS QJ Current® SYLVANIA 
Bulb 

Light Wattage Color Beam Rated Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency Watts Temp. Lumens — Angle Dimmable Life Length Brand No.  Qly. 

ncandescent 175W INC 175W 13306 26201т 360° Yes 5,000 hr 5 %in Philips — 492791 1 

ED 250W PAR38 HAL 27W  3000K 2,80011 15° Yes  25000hnr 5%in Philips 764NC1 1 

s 250W PAR38 HAL 27 W 3000K 2,800 Im 25? Yes — 25,0000hr 5 %in Philips —784NC2 1 

2РАН56 Bulb Shape; Mogul End Pron Шр Base Туре 
ncandescent 300W INC 300W 2750К 38401т 60° Yes 2,000hr  5in Current 4/4044 1 
; с ulb Shape; Screw Terminals Bulb Base Type 
ncandescent 200W INC 200W  3000K 37001т 19" Yes 35017 4%їп Current 51123 1 
РАН56 350W INC 350W  3000K 620011 15° Yes 500hr 4/іп Current 1К441 1 
1K441 PAR64 Bulh Shape; Screw Terminals Bulb Base 
n alogen ,000 Im eS Т АШ urrent 
PL Vertical Bulb Shape; 2-Pin (6244) Bulb Base Type 

PL Vertical TOWINC/IBio20W CFL 10517 2700K 170011 120° М0  50000hr 6%in Current 54EL42 1 

LED 75W INC/18 to 20W CFL 10.5 W 3500К6 1,050 1т 120% No 50,000hr 6%in ^ Current 546144 1 

54Е142 75W ІМС/1810 20W CFL 10.5 W 40006 1,050Іт 120% No 50,000hr 6 іп Current 546145 1 

( | _ 
" { $ Intermediate 
књ | = Screw 
) кР ы (E17) Base 
23] ш ==. = * Medium 
BR30 BR40 R14 R20 R30 R40 Screw 

492269 36GJ48 492295 36GJ42 40D435 493A03 (E26) Base 


: ) FEIT | 
BR and R Light Bulbs PHILIPS VEE 


ssArcoiNUvo SYLVANIA Current © 'shatr-shiet.. 
Bulged reflector (BR) light bulbs have a reflector that prevents light from becoming trapped in the bulbs' neck and sides and instead directs the light forward out the 


bulbs' top. These bulbs are commonly used as floodlights and corridor lights. Reflector (R) light bulbs have a reflective inner surface that intensifies the bulbs’ light 
output. They install into track lights, can lights, and accent lights for general lighting applications. 


Bulb 
Light Wattage Color Beam Overall Item Pkg. 
Technology Equivalency. Watts Temp. Lumens Angle Dimmable Rated Life Length Brand No. Qty. 
BR30 Bulb Shape; Medium Screw m ulb Base Type 
ncandescent 45W IN 45W 2100K 330 Im 30° Yes 2,500 hr 536 in Philips 493A17 3 
Halogen 50W INC 50W 2900K 600 Im 60° Yes 2,000 hr 5 in Philips 492769 3 
65W INC/16W CFL 7.2 Ү/ 2700К 650 Im 110* Yes 15,000 hr 5 VÀ in Philips 5ДҮРТТ 1 
65W INC/16W CFL 7.2W 2700K 650 Im 90° Yes 15,000 hr 5 % in Philips 54YP75 1 
LED 65W INC 7.2W 2700K 650 Im 110° Yes 25,000 hr 5 in Feit Electric 56JH49 3 
65W INC 7.2W 3000K 650 Im 90° Yes 15,000 hr 5 Ain Philips 56LX05 1 
65W INC 1.2W 3000K 650 Im 120° Yes 25,000 hr 5 in Feit Electric 56JH50 3 
65W INC 65W 2680K 605 Im 300° Yes 4,000 hr 4in Philips 492780 1 
ncandescent 65W INC 65W 2690K 610 Im 55° Yes 2,500 hr 5 % in Philips 492781 3 
65W INC 65W 2700K 620 Im 360° Yes 2,000 hr 5 іп Satco 451F85 1 
65W INC 65W 2710K 620 Im 55° Yes 2,000 hr 536 in Philips 492282 1 
65W 9W 2/00K 650 Im 110° No 11,000 hr 5 Vb in Philips 60RD98 1 
ED 85W INC 122W 2700K 1100 Im 120° Yes 25,000 hr 5 in Feit Electric 56JH51 2 
^ 85W INC 12.2 W 5000K 1100 Im 120° Yes 25,000 hr Sin Feit Electric 56JH52 2 
100W INC 15W 2700K 1,400 Im 110* Yes 15,000 hr 5 Yin Philips 55YD48 1 
ncandescent Not Applicable 2850K 540 Im 60° Not Applicable 2,000 hr Зп Sylvania 60UA34 1 
ulb Shape; Medium Screw |Е26) im Base Type 
65W INC/16W CFL 10W 2/00K 800 Im 90° Yes 15,000 hr 6 V^ in Philips 54YP78 1 
65W INC 94 W 2700K 850 Im 110° Yes 25,000 hr 6 36 in Feit Electric 56JH53 2 
LED 65W INC 94W 3000K 850 Im 110° Yes 25,000 hr 6 іп Feit Electric 56JH54 2 
65W INC 94W 5000K 850 Im 110° Yes 25,000 hr 6 36 in Feit Electric 56JH55 2 
65W INC 11W 2700К 950 Im 40° Yes 15,000 hr 6 in Current 482P40 1 
65W INC 65W 2700K 620 Im 60° Yes 2,000 hr 2 Vain Philips 493415 12 
ncandescent 65W INC 65W 2750K 565 Im 55° Yes 4,000 hr 5 %in Philips 492783 1 
65W INC 65W 2750K 565 Im 60° Yes 2,000 hr 6 V in Philips 492784 1 
85W INC 13W 2100K 1,070 Im 120° Yes 25,000 hr 636 in Current 366J48 1 
85W INC 13W 3000K 1,070 Im 120* Yes 25,000 hr 6 36 in Current 36GJ49 1 
LED 85W INC 13 W 5000K 1,070 Im 25° Yes 25,000 hr 6 36 in Current 55XC78 1 
120W INC 15.5 W 2700K 1400 Im 110° Yes 25,000 hr 5 in Feit Electric 56JH56 1 
150W INC 20W 2700K 2,175 Im 110° Yes 15,000 hr 6 Vi in Philips 55YD49 1 
250W INC 250W 1330K 3/8 Im 60° Yes 5,000 hr 3% in Philips 493A01 1 
250W INC 250W 1330K 378 Im 60° Yes 5,000 hr 6 “in Phi ips 493A02 1 
сапда сап 250W INC 250W 2700K 1200 Im 105° No 5,000 hr 6 ^ in Shat-R-Shield 110011 1 
250W INC 250W 2850K 2000 Im 80° Yes 5,000 hr 4 s in Sylvania 566J86 1 
250W INC 250W 2850K 2000 Im 80° Yes 5,000 hr 4 Ts in Sylvania 56GK98 1 
500W INC 500W 2700K 5500 Im 360° Yes 2,000 hr 6 I^ in Satco 451F99 1 
R14 Bulb Shape; Intermediate Screw m 7) Bulb Base Type 
ncandescer 25W IN 25W 2800K 150 Im 30* Yes 1.750 hr 2 in Philips 492795 1 
R20 Bulb Shape; Medium EE Base Type 
ncandescen 30/7 2550К 205 Im 30° Yes 2,500 hr 2%in Philips 492746 1 
ED 45W INC 5W 2/00K 450 Im 40° Yes 15,000 hr 3 96 in Curren 482P43 1 
B 45W INC 7W 5000K 470 Im 25° Yes 25.000 hr 356 in Curren 55XC77 1 
45W INC 45W 2550K 385 Im 30° Yes 2,500 hr ЕРЛІГІ Philips 492797 3 
ncandasceri 45W INC 45W 2550K 385 Im 40° Yes 2,500 hr 4in Philips 492798 1 
45W INC 45W 2550K 380 Im 40? Yes 2,000 hr 4in Philips 492799 1 
45W INC 45W 2600K 385 Im 60° Yes 2,500 hr 536 in Philips 493A18 3 
50W HAL 5W 2/00K 450 Im 90° Yes 15,000 hr 33 in Philips 54YP76 1 
LED 50W INC 7W 2700K 470 Im 120* Yes 25,000 hr КЕЛШ Сштеп 366.42 1 
50W HAL iW 3000K 525 Im 120° Yes 25,000 hr 3% in Curren’ 366J43 1 
ncandescen 120W INC 120W 1330K 550 Im 407 Yes 2,000 hr КЕЛШ hilips 493A19 1 
R30 Bulb Shape; Medium Su Base Type 
ED TOW 2700K 700 Im 120° Yes 25.000 hr 5 in Curren 400434 1 
E 65W INC 10W 3000K 700 Im 120° Yes 29,000 hr 5 V» in Curren 40D435 1 
ulb Shape; Medium Screw ulb Base Type 
ncandescen 250W IN 250W 1330K 3/8 Im 60° Yes 5,000 hr 6 % in Philips 493A03 1 
375W INC 375 W 2850K 2000 Im 80° Yes 5,000 hr 4 Js in Sylvania 566J88 1 
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Spot, Reflector & Flood Lamps Details on page A1. Bau 
2-Pin (G4) 2-Pin 2-Pin Miniature Double Contact Single Contact MR11 |! MR16 
Base (GU5.3) Base (GY5.3) Base Bayonet Bayonet 492234 | 1 490225 
(BA15d) Base (BA15s) Base 


Current® PHILIPS QZH ssarcoinuvo svrvavia burton: ВКС EE 
MR Light Bulbs 


Multifaceted reflector (MR) light bulbs have several internal reflectors that direct light at a precise angle as it exits the bulbs. MR bulbs produce a narrow beam of 
light and are used in display cases and small task lights where the bulb is spotlighting objects that are a short distance away. These compact bulbs also fit into tight 
areas where the bulb will be concealed, such as elevator lights. 


Bulb 
Light Wattage Color Beam Overall Item Pkg. 
Technology Füupaleney Watts Temp. Lumens Angle Dimmable Rated Life Length Brand No. Qty. 
um Bulb Е 2-Pin (64) E nm ype 
ogen 20W 2800K 165 Im 25° Yes 4,000 hr 136in Current 16736 1 
МЇ Bulh Shape; 2-Pin Em виб bin Type 
Halogen 20W INC 20W 2800K 215 Im 30* Yes 2.000 hr 195 in Philips 192734 1 
LED 25W INC 3W 3000K 245 Im — No 25,000 hr 1 іп Feit Electric 56JH40 1 
-MR16 Bulb Shape; 2-Pin (GU10) Bulb Base Type 
Halogen 35W HAL 35W 2900K 400 cbcp 38° Yes 2,000 hr 1 ^in Satco 451F87 1 
35W INC 4W 3000K 300 Im 40° Yes 25,000 hr 2% in Feit Electric 56JH42 1 
ED 35W INC 41 5000K 300 Im 40° Yes 25,000 hr 2% in Feit Electric 56JH43 1 
г 50W INC 6W 3000K 450 Im 40° Yes 25,000 hr 2%in Feit Electric 56JH44 1 
50W INC 6W 5000K 450 Im 40° Yes 25,000 hr 2% in Feit Electric 56JH45 1 
50W INC 50 W 2800K 430 Im 25° Yes 2,000 hr 2 "sin Philips 492737 3 
Halogen Sow HAL 50W 2900K 900 Im 38° Yes 2,000 hr Tin Satco 451F88 1 
W INC 50W 3000K 6200 cbcp 10* Yes 3,000 hr 1 іп Philips 492241 1 
MR16 Bulb Shape; 2-Pin (GU5. 3) Bulb Base Type 
ED 20W INC 26W 3000K 200 Im 389 Yes 25,000 hr 2in Feit Electric 56JH36 1 
Ж 20W INC 2.6 W 5000K 200 Im 38° Yes 25,000 hr 2in Feit Electric 56JH37 1 
Halogen 20W INC 20W 3000K 205 Im 36° Yes 3,000 nr Tin Philips 192235 1 
35W HAL 45W 2700К 380 Im 12" Yes 25,000 hr 1%in Current 55XC88 1 
35W HAL 45W 3000K 400 Im 35° Yes 25,000 hr 1%in Current 55XC89 1 
LED 35W HAL 4,5 W 4000K 400 Im 359 Yes 25,000 hr 134in Current 55XC90 1 
35W HAL 65W 2700K 410 Im 25? Yes 25,000 hr 176in Philips 38NF55 1 
35W HAL 6.5 W 2700K 410 Im 35* Yes 25,000 hr 176 in Philips 38NF56 1 
Halogen 35W HAL 35W 3700K 520 Im 36° Yes 2,000 hr 1%in Burton 35FT94 4 
9 35W HAL 35 W 3700K 520 Im 10* Yes 2,000 hr ШЕЛІП Burton 35FV40 4 
35W INC 4W 3000K 300 Im 40° Yes 25,000 hr 2in Feit Electric 793RA6 1 
LED 35W INC 4W 5000K 300 Im 40° Yes 25,000 hr 2in Feit Electric 56JH39 1 
35W INC 7.8 W 3000K 480 Im 10* Yes 40,000 hr 176 in Philips 56LX02 1 
Halogen 35W INC 35 W 3000K 540 Im 36° Yes 3,000 hr 134in Philips 492738 1 
50W HAL 6W 2700К 500 Im 35° Yes 25,000 hr 1%in Curren 490734 1 
50W HAL 6W 2700K 500 Im 25° Yes 25,000 hr 176 in Curren 490235 1 
50W HAL 65W 2700К 500 Im 25? Yes 25,000 hr 1 іп Curren 490224 1 
50W HAL 6.5 W 2700K 500 Im 15° Yes 25,000 hr 176 in Curren 490227 1 
50W HAL 65W 2700K 500 Im 35° Yes 25,000 hr T%in Curren 490231 1 
50W HAL 6.5W 2700K 485 Im 35° Yes 25,000 hr 176 in Philips 494L70 1 
50W HAL 6.5 W 3000K 520 Im 25° Yes 25,000 hr 1 іп Curren 490225 1 
50W HAL 6.5 W 3000K 520 Im 35° Yes 25,000 hr 176 in Curren 490226 1 
50W HAL 6.5 W 3000K 520 Im 152 Yes 25,000 hr 176in Curren 490228 1 
50W HAL 6.5W 3000K 530 Im 25° Yes 25,000 hr Tin Curren 490236 1 
LED 50W HAL 65W 3000K 485 Im 35? Yes 25,000 hr 1 іп Philips 494L71 1 
50W HAL 6.5 W 4000K 550 Im 15° Yes 25,000 hr 176 in Curren 490229 1 
50W HAL 6.5 W 4000K 550 Im 25? Yes 25,000 hr 176in Curren 490230 1 
50W HAL 6.5 М 4000K 550 Im 35° Yes 25,000 hr Tin Curren 490232 1 
50W INC 6.6W 5000K 500 Im 40° Yes 25,000 hr 2in Feit Electric 56JH38 3 
50W HAL 7W 3000K 700 Im 35° Yes 25,000 hr T%in Sylvania 793EN5 1 
50W HAL 7.3 W 2700K 515 Im 25° Yes 25,000 hr 2in Philips 494C70 1 
50W HAL 7.8W 2700K 515 Im 35° Yes 25,000 hr 2in Philips 494671 1 
50W HAL 73W 3000K 515 Im 292 Yes 25,000 hr 2 in Philips 494C72 1 
50W HAL 7.3W 3000K 515 Im 35° Yes 25,000 hr 2in Philips 494673 1 
50W HAL 8 W 3000K 620 Im 257 Yes 25,000 hr 2in Philips 494C76 1 
50W HAL 8.5 W 2700К 600 Im 25° Yes 25,000 hr 2in Philips 494C74 1 
50W INC 50W 3000K 750 Im 36° Yes 3,000 hr 1 іп Philips 492761 1 
Halogen 50W INC 50W 3100K 850 Im 36° Yes 3,000 hr 19 іп Philips 492236 1 
50W HAL 50W 3100K 700 Im 10* Yes 2,000 hr 194 in Burton 35FT81 3 
LED 75W HAL 8w 2700K 600 Im 35° Yes 25,000 hr 2in Philips 494075 1 
75W HAL 8W 3000K 620 Im 35° Yes 25,000 hr 2in Philips 494677 1 
Halogen Not Applicable 35W 2900K 500 Im 36° Yes 2,000 hr 1% in Sylvania 60UA33 1 
9 Not Applicable 50 W 2950K 700 Im 36° Yes 2,000 hr 1%in Sylvania 60UA21 1 
MR16 Bulb Shape; 2-Pin (GX10) Bulb Base Type 
Ceramic Metal Halide 20W MH 20 W 3000K 1,000 Im 12° No 12,000 hr 2% in Current 1TJR7 1 
20W MH 20W 3000K 1,000 Im 25^ No 15,000 hr 2 in Philips 492Y36 1 
Metal Halide 20W MH 20W 3000K 1,000 Im 10° No 15,000 hr 2 іп Philips 492Y37 1 
20W MH 20 W 3000K 300 Im 35° No 4,000 hr 1 3964 in Sylvania 56GK97 1 
39W MH 39W 3000K 2,200 Im 257 No 10,000 hr 2 96 in Current 3DXR9 1 
MR16 Bulb Shape; 2-Pin (GX5.3) Bulb Base Type 
20W INC 20W 3000K 205 Im 36^ Yes 3,000 hr 1 іп Philips 492739 3 
35W HAL 35W 3300K 350 Im 40° Yes 50 hr Tin Eiko 60767 1 
Halogen 150W HAL 150W 3150K 5279 Im 45? Yes 500 hr 1%in Eiko 6DZG4 1 
9 150W HAL 150 W 3250K 900 Im 10° Үе$ 200 hr 19 in Eiko 6DZL2 1 
150W HAL 150W 3400K 354 Im 45? Yes 40 hr 194 in Eiko 6DZHO q 
250W HAL 250 W 3400K 800 Im 36° Yes 50 hr 13 in Eiko 6DZL3 1 
MR16 Bulb Shape; 2-Pin Miniature mm 3) Bulb Base 
Halogen 3300K 460 Im 407 Yes 75 hr Tin Eiko 6DZG5 1 
R16 Bulb Shape; Double Contact Baro [BA15d) Bulb Base Type 
m 0 ; r 5 in umaPro 


MAT Bulb Shape; Single Contact Bayonet (BA15s) Bul Base Type 
20W INC/5W CFL 3000K 55 Im 60° No 25,000 hr 2 in LumaPro 4LRG4 1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Miniature Lamps 


EE Current® 
Screw-Base S-Shaped Miniature Light Bulbs 


These light bulbs have a screw base that twists into a compatible socket. 


Trade Bulb Item Pkg. 
No. Shape Watts Voltage Brand No. Qty. 
Candelabra Screw-Base S-Shaped Miniature Light Bulbs 
Candelabra Screw (E12) Bulb Base 
356/5/130V S6 ЕШ 130V АС LumaPro 4RZW2 1 
S6 6W 145V AC LumaPro 4RZW3 1 
6S6 56 6W 30V AC LumaPro 4В7Ү5 1 
56 6W 155V AC Current 4V753 1 
656/32V 56 6W 32V AC LumaPro 48714 1 4RZT4 4RZT5 
656/120V 56 6W 120V AC LumaPro 4RZUS 1 
656/130V S6 6W 130V AC LumaPro 4RZU6 1 
656/155V 56 6W 155V AC LumaPro ARZW4 1 
1056 56 10W 230V AC LumaPro 4RZY7 1 
56 10W 250V AC LumaPro 4RZY8 1 
— S6 6.0 24 LumaPro 4RZY4 1 
Intermediate Screw (E17) Bulb Base 
656/120V S6 6W 120V AC LumaPro A4RZW8 1 
Miniature Screw-Base S-Shaped Miniature Light Bulbs 
Medium Screw (E26) Bulb Base М 
11514 514 HW 130V AC LumaPro  4RZT9 1 Medium Screw 
11814 TR 514 TW 130V AC LumaPro — 4RZW9 1 Candelabra Screw (E26) Base 
11814 TY 130V 514 11.0W 130V AC LumaPro — 4RZXl 1 (E12) Base 
15S14/GR/CL 130V $14 15.0W 130V AC LumaPro 4RZU3 1 
15514/ІҒВВ 514 15W 34V AC LumaPro 4RZTS 1 


mE PHILIPS 


Bayonet-Base S-Shaped 
Miniature Light Bulbs 


Bayonet-base miniature light bulbs are pushed into a compatible socket and then 
twisted. The bayonet base has lugs on either side that lock the bulb in place. 


Trade Bulb 


Item 


Pkg. 


No. Shape Watts Voltage Brand No. Qty. 
ppliance Light Ви 


Double Contact Bayonet (BA15d) Bulb Base 


2FMT7 


21U529 


312 $11 36.12W 28V AC LumaPro 2FMT7 10 
1724 S11 27.9W 6.2V AC LumaPro 3EHL3 1 
“Single Contact Bayonet (BA15s) Bulb Base 
18511 511 18W 10 LumaPro 4RZY6 1 
311 $11 36W 28 LumaPro 21U554 1 
511 36.12W 28V AC LumaPro 2FLZ1 10 Double Contact Double Contact Single Contact 
Deren Bayonet-Base S-Shaped Miniature Light Bulbs Bayonet Prefocus A Bayonet 
Double Contact Bayonet (BA15d) Bulb Base 
S6 eW 75V AC LümaPro 19202 1 (BA15d) Base (P15d30A) Bulb Base (BA15s) Base 
6S6DC 56 6W 120V AC LumaPro 482115 1 Trade Bulb Item Pkg. 
56 6W 130V AC LumaPro 4RZW6 1 No. Shape Watts Voltage Brand No. Qty. 
10S6DC/230V S6 10W 230V AC LumaPro 48201 1 ‘Single-Contact Bayonet-Base S-Shaped Miniature Light Bulbs 
15511/306-75/ $11 15W 75V AC LumaPro 415628 1 Double Contact Bayonet (BA15d) Bulb Base 
88 S8 12.988W 6.8V AC LumaPro 2FMC2 10 199 S8 29 12.8 LumaPro 21U542 1 
S8 13.0 6.8 LumaPro 21U526 1 "Single Contact Bayonet (B15) Bulb Base 
94 S8 13.312W 12.8V AC LumaPro 21U530 1 BC9/12/2 $8 13// 12V АС Philips 492794 2 
58 13.312// 12.8V AC LumaPro 2FMD6 10 “Single Contact Bayonet (BA15s) Bulb Base 
306 S8 14.28W 28V AC LumaPro 210551 1 25811/4SC-10V-1PK 511 25W 10V AC LumaPro 415632 1 
58 14.28W 28V AC LumaPro 2FLZ8 10 93 S8 13.312W 12.8V AC LumaPro 21U529 1 
308 S8 18.76W 28V AC LumaPro 21U553 1 S8 13.312// 12.8V АС LumaPro 2FMF8 10 
S8 18.76W 28V AC LumaPro 2FMF3 10 199 S8 28.8W 12.8V AC LumaPro 2FLY7 10 
1076 S8 23.04W 12.8V AC LumaPro 2FMG6 10 305 S8 14.28W 28V AC LumaPro 21U550 1 
S8 23 12.8 LumaPro 21U594 1 S8 14.28W 28V AC LumaPro 2FMB1 10 
1130 S8 16.832W 6.4V AC LumaPro 3EHK6 10 307 S8 18.76W 28V AC LumaPro 210552 1 
1142 S8 18.43W 12.8V AC LumaPro 2FMG4 10 $8 18.76W 28V AC LumaPro 2ҒМВ5 10 
58 18.0 12.8 LumaPro 210597 1 1073 58 23.04W 12.8V AC LumaPro 21U593 1 
1156DC S8 26.88W 12.8V AC LumaPro 3EHK7 10 S8 23.04W 12.8V AC LumaPro 2FMC8 10 
1176 S8  826/17.15W 12.8/14AV AC LumaPro 210607 1 1129 S8 16.832W 6.4V AC LumaPro 2FMD2 10 
S8  826/17.15W 12.8/14V AC LumaPro 2FLUS 10 1141 58 18.4W 12.8V AC LumaPro 21U596 2 
1204 S8 19.88W 28V AC LumaPro ЗЕНК8 10 58 18.417 12.8V AC LumaPro 2FMF4 10 
1228 S8 14.4W 32V AC LumaPro 3EHK9 10 1203 S8 19.88W 28V AC LumaPro 2FLV7 10 
1229 S8 15.2W 40V AC LumaPro 210609 1 1295 58 37.5W 12.5V AC LumaPro 2FMV8 10 
S8 15.2W 40V AC LumaPro 2FLT2 10 1295МА 58 38 12.5 LumaPro 210611 1 
1493 58 17.875// 6.5V AC LumaPro 2FMA8 10 1591 S8 17.08W 28V AC LumaPro 210616 1 
1612 58 10.04W 5.4V AC LumaPro 475623 1 S8 17.08W 28V AC LumaPro 2Ғ1Х5 10 
1638 S8 28.56W 28V AC LumaPro 210619 1 1619 58 12.73W 6.7V AC LumaPro 2FLW8 10 
S8 28.56W 28V AC LumaPro 2FMC6 10 1651 S8 3W 5V AC LumaPro 2FMW3 10 
1692 $8 17.08W 28V AC LumaPro 21U623 1 1665 $8 22 28 LumaPro 210621 1 
58 17.08W 28V AC LumaPro 2FMA3 10 $8 22.4W 28V AC LumaPro 2FLT7 10 
7528 (P21/5W) $8 5/21W 12.8/12V AC — LumaPro 21U661 2 1683 58 29 28 LumaPro 210622 1 
Double Contact Index (BAY15d) Bulb Base S8 28.56W 28V AC LumaPro 2FLY5 10 
1662 $8 9.52/25.2W 28/28/ AC LumaPro 210620 1 1691 58 17.08W 28V AC LumaPro 2FLV8 10 
S8 9.52/25.2W 28/281 AC LumaPro 2FLZ7 10 2939 58 17.92W 28V AC LumaPro 21U642 1 
7528 (P21/5W) $8 5/21W 12.8/12V AC — LumaPro 12A783 10 S8 17.92W 28V AC LumaPro 2FMR2 10 
Double Contact Prefocus А (P15d30A) Bulb Base 2233 S8 22.4W 28V AC LumaPro 210643 1 
1460 58 18W 6.5V AC LumaPro 2FMA7 1 S8 22.4W 28V AC LumaPro 2FMR4 10 
1460X S8 18W 6.5V AC LumaPro 2FMAS 1 7506 (P21W) S8 21W 12V AC LumaPro 210663 2 
1630 58 18// 6.5V АС LumaPro 2FMP6 1 7507 S8 21W 12V AC LumaPro 2FMX9 10 
1631X S8 18W 6.5V AC LumaPro 2FLR9 1 7511 (P21W 24V) S8 21W 24V AC LumaPro 210662 1 
1634 58 20// 20/ АС LumaPro 2FLR5 1 S8 21W 24V AC LumaPro 12A785 10 
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Miniature Lamps Details on page A1. 
Trade Bulb Item Pkg. 
No. Shape Base Type Watts Voltage Color Brand No. Qty. 
Luma A] С t ©) “Candelabra Screw-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
w Neon 
urrentte NE-45 4 Candelabra Screw (E12) 0.3W 10510 125V AC = LumaPro 2ҒМВ7 10 
LED 
PH І LI PS SYLVANIA L2012CS-W 6 Candelabra Screw (E12) 0.2W 12V AC White LumaPro  39P452 1 
L2024CS-R 6 Candelabra Screw (E12 0.4W 24V AC Red LumaPro  39P453 1 
Screw-Base T-Shaped L2024CS-W 6 Candelabra Screw ЕТ?) 0.4W 24V AC White LumaPro  39P454 1 
m " L20120CS-W 6 Candelabra Screw (E12) 1.2W 120V AC White LumaPro 39Р450 1 
Miniature Light Bulbs _ :20120с5-илу 6 Candelabra Screw (E12) T2W 120/ AC Warm White LumaPro 39P451 1 
LM2006CS-R 6 Candelabra Screw (E12) 0.72W 6.3V AC Red LumaPro — 2FNV7 1 
The screw base on these light bulbs LM2006CS-W 6 Candelabra Screw (E12) 0.72W 6.3V AC White LumaPro 2ҒМУ8 1 
twists into a compatible socket LM2006CS-WW 6 Candelabra Screw (E12) 0.72W 6.3V AC Warm White ^ LumaPro — 2FNV9 1 
! p 3 LM2024CS-A 6 Candelabra Screw (E12) 0.72W 24V AC Amber LumaPro — 2FNY7 1 
LM2024CS-B 6 Candelabra Screw (E12) 0.72W 24V AC Blue LumaPro — 2FNY8 1 
LM2024CS-G 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 24V AC Green LumaPro 2ҒМҮ9 1 
LM2030CS-A T6 Candelabra Screw (E12 0.72W 30V AC Amber LumaPro 2ҒМ74 1 
LM2030C5-G T6 Candelabra Screw (E12 0.72W 30V AC Green LumaPro 2ҒМ76 1 
LM2030CS-W T6 Candelabra Screw (E12 0.72W 30V AC White LumaPro 2ҒМ78 1 
LM2030CS-WW T6 Candelabra Screw (E12 0.72W 30V AC Warm White  LumaPro — 2FNZ9 1 
LM2048CS-B T6 Candelabra Screw (E12 0.72W 48V AC Blue LumaPro — 2FPA2 1 
LM2048CS-G T6 Candelabra Screw (E12 0.72W 48V AC Green LumaPro _ 2FPA3 1 
LM2048CS-R T6 Candelabra Screw (E12 0.72W 48V AC Red LumaPro — 2FPA4 1 
LM2060CS-A T6 Candelabra Screw (E12 0.72W 60V AC Amber LumaPro — 2FPA7 1 
LM2060CS-WW 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 60V AC Warm White ^ LumaPro 2ҒРВЗ 1 
LM2075CS-A 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 75V AC Amber LumaPro 2ҒРВ4 1 
LM2075CS-B 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 75V AC Blue LumaPro 2ҒРВ5 1 
LM2075CS-WW 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 75V AC Warm White ^ LumaPro 2ҒРВ9 1 
LM20120CS-A 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 120V AC Amber LumaPro — 2FNW1 1 
LM20120CS-B 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 120V AC Blue LumaPro | 2FNW2 1 
LM20145CS-B 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 145V AC Blue LumaPro 2ҒМХ5 1 
Candelabra LM20145CS-G 6 Candelabra Screw (E12 0.72W — 145V AC Green LumaPro 2FNX6 — 1 
Screw LM20145CS-R 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 145V AC Red LumaPro — 2FNX7 1 
(E12) Base LM20145CS-W 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 145V AC White LumaPro 2ҒМХ8 1 
в LM20145CS-WW 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 145V AC Warm White — LumaPro — 2FNX9 1 
39P450 LM20220CS-A 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 220V AC Amber LumaPro 2ҒМҮ1 1 
LM20220CS-B 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 220V AC Blue LumaPro 2ҒМҮ2 1 
LM20220CS-W 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 220V AC White LumaPro 2ҒМҮ5 1 
LM20220CS-WW 6 Candelabra Screw (E12 0.72W 220V AC Warm White — LumaPro — 2FNY6 1 
Incandescent 
ж” D 656/120V S6 Candelabra Screw (E12 6w 120V AC — LumaPro  475G26 1 
674 1/2/1 T4-1/2 Candelabra Screw (E12 6W 130V AC = Current 41766 1 
15T6 6 Candelabra Screw (E12 15W 145V AC — Current 4V450 1 
15T6 140/24/1 6 Candelabra Screw (E12 15W 14010 150V AC — Philips 493A10 1 
15T6-145V 6 Candelabra Screw (E12) 15W 145V AC — LumaPro 4847 1 
15T6-130V 6 Candelabra Screw (E12) 15W 130V AC = LumaPro ^ 4RZT6 1 
| 15Т7С 7 Candelabra Screw (E12) 15W 120V AC — Current 4V820 1 
/ d 15T7C/TR-120V 74 Candelabra Screw (E12) 15W 120V AC — LumaPro — 4RZX2 1 
\ BC15T6C/TP/12/1 6 Candelabra Screw E19) 15W 120V AC = Philips 493A09 1 
Y на BC15T7C/6/1 T7 Candelabra Screw (E12 15W 120V AC = Philips 493413 1 
| аїодеп 
Q250CL/MC T4 Candelabra Screw (E12) 250W 130V AC — Current 41483 1 
"Intermediate Screw-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
Intermediate “ Incandescent 
Screw € 15T7N/120V Т7 ntermediate Screw (E17 15W 120V AC — LumaPro 48708 1 
(E17) Base = 20T6-1/2/1F/24PK T6-1/2 ntermediate Screw (E17 20W 120V AC — Philips — 493A11 1 
20T6 1/2/F T6-1/2 ntermediate Screw (E17 20W 120V AC — Current 4/479 1 
20T6 1/2N/120V T6-1/2 ntermediate Screw (E17 20W 120V AC = LumaPro 48218 1 
493A22 25T6-1/2 6 ntermediate Screw (E17 25W 130V AC = LumaPro 48213 1 
25T6-1/2 120V 6 ntermediate Screw (E17) 25W 120V AC = LumaPro — 4RZV2 1 
25T6-1/2F 130V 6 ntermediate Screw (E17 25W 130V AC — LumaPro ^ 48214 1 
25T6 1/2/F T6-1/2 ntermediate Screw (E17 25W 130V AC = — 21ҮМ04 1 
zit 25T7N 120V 7 ntermediate Screw (E17 25W 120V AC = LumaPro ^ 4RZV9 1 
i 25T8N 8 ntermediate Screw (E17 25W 120V AC = Current 4V645 1 
Е 40T6-1/2 120V 6 ntermediate Screw (E17 40W 120V AC = LumaPro 4В2Х5 1 
| 4076-1/2 130V 6 ntermediate Screw (E17 40W 130V AC — LumaPro — 4RZW1 1 
Ё BC25T6-1/2 120/6/1 ТР T6-1/2 ntermediate Screw (E17 25W 120V AC = Philips 493А12 1 
= BC25T7N /6/1 TP 7 ntermediate Screw (E17 25W 120V AC = Philips 493A14 1 
/ ( BC40T8N/6/1 ТР 8 ntermediate Screw (E17 40W 120V AC = Philips 493A22 1 
€ Not Applicable 8 ntermediate Screw (E17) 25W 120 V AC — Sylvania — 60UA55 1 
TT Miniature Candelabra Screw-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
Halogen 
100Q/CL/DC 4 Double Contact Bayonet Base (BA15D) 100W 120V AC = Philips 492755 1 
150Q/CL 4 Miniature Candelabra Screw (E11) 150// 120V AC — Philips | 49275. 1 
Miniature 58762 T12 Miniature Screw (E11) 250 W 120 V AC = Sylvania — 60UA67 1 
Candelabra ЕНТ 4 Miniature Candelabra Screw (ETT) 250W 120V AC — Current 2/265 1 
ETG 4 Miniature Candelabra Screw (E11) 150// 120V AC = Current 2/701 1 
Screw (E11) = MINICAN 100W/CL 4 Glass Wedge (W2.1x4.9d) 100W 1201 AC = Philips 492757 1 
Базе Q100CL/MC 4 Miniature Candelabra Screw (E11) 100W 120V AC = Current 6V701 1 
v Miniature Screw-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
LED 
evr [1024М5-А T3174 Miniature Screw (E10) 04/7 24V AC Amber  LumaPro 39Р456 1 
L1024MS-R T3-1/4 Miniature Screw (E10 0.4W 24V AC Red LumaPro 39Р457 1 
L1024MS-W Т3-174 Miniature Screw (E10) 0.42W 24V AC = LumaPro 260006 1 
к —» L2024CS-WW T6 Miniature Screw (E10) 0.7W 24V AC — LumaPro 260197 1 
L20120C5-G T6 Miniature Screw (E10) 0.7W 120V AC — LumaPro 260744 1 
L20120CS-R T6 Miniature Screw (E10) 0.7W 120V AC — LumaPro 2607048 1 
LM1006MS-B Т3-1/4 Miniature Screw (E10) 0.47W 6.30V AC Blue LumaPro — 2FNH8 1 
LM1006MS-R Т3-1/4 Miniature Screw (E10 0.47W 6.30V AC Red LumaPro — 2FNJ1 1 
LMT006MS-W T9-1/4 Miniature Screw (E10 0.47W 6.30V AC White LumaPro ^ 2FNJ2 1 
LM1012MS-B Т3-1/4 Miniature Screw (E10) 0.1W 12V DC Blue LumaPro 2ҒМ15 1 
LM1012MS-G T3-1/4 Miniature Screw (E10) 0.1W 12V DC Green LumaPro 2ҒМ16 1 
LM1012MS-R T3-1/4 Miniature Screw (E10) 0.1W 12V DC Red LumaPro 2ҒМ17 1 
LM1012MS-W 13-1/4 Miniature Screw (E10) 0.1W 12V DC White LumaPro ^ 2FNL8 1 
Incandescent 
40 Т3-1/4 Miniature Screw (E10) 0.945W 6.3V AC = LumaPro — 2FMR6 10 
vw 46 T8-1/4 Miniature Screw (E10) 1.575W 6.3V AC = LumaPro — 2FMR7 10 
Miniature 1477 T3 Miniature Screw (E10) 4.08W 24V AC — LumaPro 2ҒММ2 10 
Screw 1487 T3-1/4 Miniature Screw (E10) 2.8W 14V AC — LumaPro 2FMG1 10 
(E10) Base 1821 13-1/4 Miniature Screw (E10) 4.76W 28V AC — LumaPro 2FMW5 10 
Б 1823 Т3-1/4 Miniature Screw (E10) 4.8W 48V AC Clear LumaPro ЗЕНІ5 10 
Halogen 
286006 58736 Ti2 Miniature Screw (E10) 150W — 120VAC = Sylvania 60UA54 1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Miniature Lamps 
Trade Bulb Item Pkg. 
No. Shape Base Type Watts Voltage Color Brand No Qty. e 
Double-Contact Bayonet-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs Lima A ia) 
Incandescent а P ; Cu rrent (2) 
15T7DC-120V 7 Double Contact Bayonet (BA15d) 15W 120V AC Clear LumaPro 48204 1 
2076 1/2DC/F 16-12 Double Contact Bayonet (BA15d) 20W 120V AC = Current 4/09 1 Bayonet- Base 
20T6 1^ T6-1/2 Double Contact Bayonet (BA15d) 20W 120 = LumaPro — 4RZX8 1 T Sh d Mi = t 
29162 Der 6 Double Contact Bayonet (BA15d) 25W 130V AC = итро ахз 1 Fonape iniature 
2516-1/2 DC 120V 6 Double Contact Bayonet (BA15d) 25W 120V AC = LumaPro 48740 1 Light Bulbs 
25T7DC/120V T Double Contact Bayonet (BA15d) 25W 120V AC — LumaPro 475627 1 
2518DC-120V 8 Double Contact Bayonet (BA15d) 25W 120V AC — LumaPro  4RZV5 — 1  Bayonet-base miniature light bulbs 
120PSB 2 Tel. Slide No. 5 3W 120V AC = LumaPro  55VR91 10 are pushed into a compatible socket 
Halogen А 
Е55 4 Double Contact Bayonet (ВА154) 250W 120V AC = Current 2/73 1 апа then twisted. The bayonet base 
ETC 4 Double Contact Bayonet (BA15d) 150W 120V AC = Current _ 2V702 1 has lugs on either side that lock the 
Q100CL/DC 4 Double Contact Bayonet (BA15d) 100// 120V AC — Current 1E362 bulb in place 
Miniature Bayonet-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs p ` 
Neon 
NE-51 3 Miniature Bayonet (BA9s) 0.1W — 105to 125V AC = LumaPro 2FNB5 10 
NE-51H 3 Miniature Bayonet (ВА95) 0.3W 10510 125V AC — LumaPro — 2FNB6 10 ин. 
LED 
L24V-MB-A 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.7W 24V AC Amber LumaPro — 2FNP4 1 
L24V-MB-B 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.7W 24V AC Blue LumaPro 2ҒМР5 1 y 
L24V-MB-G 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.7W 24V AC Green LumaPro — 2FNP6 1 А 
L24V-MB-W 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.7W 24V White LumaPro — 2FNP8 1 dm. 
L120V-MB-B 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.7W 120V AC Blue LumaPro  2FNK2 1 
L1006MB-G 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.072W 6V AC Green LumaPro — 2FNH3 1 4 
1006MB-R 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.072W 6V AC — LumaPro 260796 1 
- 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.072W 6V AC Red LumaPro 2ҒМН4 1 
L1006MB-W 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.3W 6V AC White LumaPro 839Р458 1 
L1006MB-WW 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.3W 6V AC Warm White ^ LumaPro 39Р459 1 
L1024MB-WW 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.3W 24V AC = LumaPro  26CU07 1 | | 
L1060MB-G 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 60V AC — LumaPro 260005 1 М 
L1060MB-R 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 60V AC = LumaPro 260001 1 
L10120MB-G 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.8// 120V АС Green LumaPro 39Р45 1 475G27 
L10120MB-R 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.84W 120V AC = LumaPro 260003 1 
L10160MB-W 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 1.12W 160V AC = LumaPro 260002 1 pu 
LM1006MB-A 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.47W 6.30V AC Amber LumaPro — 2FNH1 1 
LM1006MB-B 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.47W 6.30V AC Blue LumaPro 2ҒМН2 1 
LM1012MB-A 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.1W 12V DC Amber LumaPro — 2FNK7 1 
LM1012MB-G 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.1W 12V DC Green LumaPro 2ҒМК9 1 
LM1012MB-R 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.1W 12V DC Red LumaPro 2ҒМІЛ 1 
LM1012MB-W 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.1W 12V DC White LumaPro 2ҒМ12 1 
LM1012MB-WW 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.1W 12V DC Warm White — LumaPro — 2FNL3 1 
LM1048MB-B 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 0.72W 48V AC Blue LumaPro 2ҒМТ5 1 
LM1048MB-G 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 0.72W 48V AC Green LumaPro — 2FNT6 1 
LM1048MB-R 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 48V AC Red LumaPro — 2FNT7 1 
LM1048MB-W 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 48V AC White LumaPro 2ҒМТ8 1 
LM1048MB-WW 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 0.72W 48V AC Warm White — LumaPro 2ҒМТ9 1 
LM1060MB-B 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 0.72W 60V AC Blue LumaPro — 2FNU2 1 
LM1060MB-W 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 60V AC White LumaPro — 2FNUS 1 
LM1090MB-A 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 90V AC Amber LumaPro — 2FNU7 1 
LM1090MB-R 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 90V AC Red LumaPro — 2FNV1 1 
LM1090MB-WW 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 90V AC Warm White — LumaPro — 2FNV3 1 2EKU2 
LM10120MB-A 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.7// 120V АС Amber LumaPro — 2FNK1 1 
LM10120MB-WW 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.7W 120V AC Warm White — LumaPro — 2FNK6 1 
LM10160MB-A 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 0.72W 160V AC Amber LumaPro — 2FNN7 1 
LM10160MB-B 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 160V AC Blue LumaPro 2ҒММ8 1 
LM10160MB-G 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.7W 160V AC Green LumaPro 2ҒММ9 1 
LM10160MB-R 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.72W 160V AC Red LumaPro — 2FNP1 1 
LM10160MB-WW 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 0.72// 160/ АС Warm White  LumaPro 2ҒМРЗ 1 
Incandescent 
24MB 2-1/2 Miniature Bayonet (BA9s) 1.68W 24V AC = LumaPro 3HGE5 10 
28MB 2-1/2 Miniature Bayonet (BA9s) 1.12W 28V AC Clear LumaPro 2EKU2 10 
43 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 1.25// 2.5V AC = LumaPro 2ҒМА1 10 
44 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 1.575W 6.3V AC = LumaPro 2FMP2 10 Double 
47 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.945W 6.3V AC = LumaPro 210518 1 Contact 
3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.945W 6.3V AC — LumaPro — 2FML7 10 Bayonet 
60MB 2-1/2 Miniature Bayonet (BAQs) 3W 60V AC = LumaPro 210510 1 (BA15d) Base 
2-1/2 Miniature Bayonet (BA9s) 3W 60V AC Clear LumaPro 2ЕКШ6/ 10 
120MB 2-1/2 Miniature Bayonet (BA9s) 3W 120V AC Clear LumaPro — 2EKV1 10 
120MB-1 2-1/2 Miniature Bayonet (BA9s) 0.1W 120V AC — LumaPro — 4VCW4 1 
130MB T2 Miniature Bayonet (BA9s) 3.25W 130V AC = LumaPro —3EHJ8 10 
313 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 4.76W 28V AC == LumaPro | 2FML9 10 
316 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 4.2W 6V AC = LumaPro — 2FLY1 10 
755 3-1/4 Miniature Bayonet (BAQs) 0.945W 6.3V AC = LumaPro 2FMR1 10 
3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.945W 6.3V AC = LumaPro — 4VCW2 1 
756 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 1.12W 14V AC == LumaPro 2ҒММ1 10 
756-1 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.1W 14V AC = LumaPro — 4VCW3 1 
757 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 2.24W 28V AC = LumaPro 2ҒМР7 10 Tel. Slide 
167 2-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 12W 6V AC = LumaPro — SDTN6 1 ' 
1408 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 1.3W 10V AC — LumaPro 2FMG5 10 No. 5 Base 
1488 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 24W 14V AC Clear LumaPro —S3EHL2 10 
1495 4-1/2 Miniature Bayonet (BA9s) 8.4W 28V AC Clear LumaPro 2ЕК\ 10 
1810 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 2.52W 6.3V AC Clear LumaPro 2ҒММ4 10 
1813 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 1.44W 14.4V AC = LumaPro 2FMB4 10 
1815 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 2.8W 14V AC = LumaPro 210625 1 
1816 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 4.29W 13V AC = LumaPro 2FMF6 10 
1818 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 4.08W 24V AC = LumaPro 210627 1 
3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 4.08W 24V AC = LumaPro 2ЕМК6б 10 
1819 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 1.12W 28V AC = LumaPro 2ҒМР9 10 
1820 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 2.8W 28V AC = LumaPro 2ҒМР5 10 Miniature 
1822 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 3.6W 36V AC — LumaPro 210630 1 Bayonet 
1828 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 1.875W 37.5V AC = LumaPro 210631 1 (BA9s) Base 
1829 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 1.96W 28V AC = LumaPro 2ҒММ8 10 
1835 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 2.75W 55V AC = LumaPro 2ҒММ9 10 
1843 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.616W 28V AC Clear LumaPro 2FMB2 10 
1847 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s) 0.945W 6.3V AC Clear LumaPro 2ҒМН9 10 | CONTINUED | } 
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Miniature Lamps 
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Details on page A1. 


mE. Current © 


T continuen] Bayonet-Base T-Shaped 


Miniature Light Bulbs 


Trade Bulb Item Pkg. 
No. Shape Base Type Watts Voltage Color Brand No. Qty. 
1850 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 0.45W 5V AC — LumaPro 2FMG7 10 
1864 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 4.76W 28V AC = LumaPro 21063: 1 
3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95 4.76W 28V AC = LumaPro 2FML5 10 
1866 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 1.575W 6.3V AC = LumaPro 210634 1 
3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 1.575W 6.3V AC = LumaPro 2FML4 10 
1873 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 5.6W 28V AC — LumaPro 210635 1 
3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 5.6W 28V AC Clear LumaPro 2FMD7 10 
1888 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 3.5W 7V AC Clear LumaPro 2FMW6 10 
1889 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 3.78W 14V AC Clear LumaPro 2FMW7 10 
1891 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 3.36W 14V AC Clear LumaPro  2FMD3 10 
1892 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 1.728W 14.4V AC = LumaPro 2FMJ2 10 
1893 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 4.62W 14V AC = LumaPro 210638 2 
3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95) 4.62W 14V AC Clear LumaPro 2ҒМ04 10 
Halogen 
1815 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 2.8W 14V AC = LumaPro 2ҒМ48 10 
1822 3-1/4 Miniature Bayonet (ВА95 3.6W 36V AC = LumaPro 2FMJ9 10 
1828 3-1/4 Miniature Bayonet (BA9s 1.875W 37.5V AC — LumaPro — 2FMJ7 10 
Single-Contact Bayonet-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
Neon 
NE-2D T2 Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) 0.3W 10510 125V AC — LumaPro — 2FNC1 10 
Incandescent 
Single Contact 327 1-34 X Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) — 1.12W 28V AC — LumaPro 2FMN6 10 
Miniature 328 1-34 X Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) 1.2// 6V AC — LumaPro  2FMF5 10 
Flanged 330 1-34 Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) — 1.12W 14V AC — LumaPro 210559 1 
1-34 X Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) — 1.12W 14V AC — LumaPro 2FME7 10 
(P13.5s) Base 338 1-8/4 Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) 0.162W —— 2.7V AC = LumaPro 2FMT9 10 
376 1-34 X Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) ^— 1.68W 28V AC — LumaPro 2FMU3 10 
381 1-34 Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) 1.26// 6.3V AC — LumaPro 21058620 1 
1-34 Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) 1.26// 6.3V AC Clear LumaPro  2FME8 10 
382 1-34 X Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) — 1.12W 14V AC — LumaPro 2FMK4 10 
385 1-34 X Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) — 1.12W 28V AC — LumaPro 2FMH6 10 
387 1-3/4 X Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) 1W 28V AC Clear Current 10886 1 
1-34 Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) — 1.12W 28V AC — LumaPro 2FMP4 10 
Single Contact 1876 15 Single Contact Bayonet (BA15s) 8.75// 3.5V АС Clear LumaPro 244 10 
Bayonet 3497 T6 Single Contact Bayonet (BA15s) 26.4W 12.8V AC — LumaPro 3EHN3 1 
(BA15s) Base Бї Т6 Single Contact Bayonet (BA15s) 5W 12V AC Clear LumaPro 2ҒМХЗ 10 
795 14 Single Contact Bayonet (BA15s) 50W 12V AC Clear LumaPro — 2EKV7 1 
[| C . 
EiKC Current® PHILIPS ЕР 
e 2-Pin Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
-— let 
| e s These miniature light bulbs have two pins on the bottom of their base and are pushed into a compatible 
socket to install. The base type for each bulb has a number that indicates the distance between the pins, in 
= | um millimeters. For example, a G4 base has two pins that are spaced 4mm apart. 
s 
Uic mI Trade Bulb Hem Рк. 
Мі = wm | No. Shape Base Type Watts Voltage Brand No. Qty. 
| Í 2-Pin Medium Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
| | Halogen 
e y- ae 02170 T5 2-Pin Medium (69.5) 750// 120V AC Eiko 6DZK7 1 
559, - 03240 T6 2-Pin Medium (69.5) 1000W 120V AC Eiko 6DZN7 1 
| ы 03475 16 2-Pin Medium (69.5) 575W 115V AC Eiko 6DZP4 1 
шы 10415 T6 2-Pin Medium (69.5) 575W 115V AC Eiko 6DZR4 1 
i 10416 T6 2-Pin Medium (69.5) 575W 115V AC Eiko 6DZR6 1 
ГТ FEL-Q1000/4CL T6 2-Pin Medium (69.5) 1000W 120V AC Current 41251 1 
{ 2-Pin Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
LED 
6DZN7 475643 1T3/LED/830/G4/ND/12V 6/1BC T3 2-Pin (G4) 1W 12 V AC Philips 54YP65 1 
2T3/LED/830/G4/ND 12V 6/1BC T3 2-Pin (G4) 2W 12 V AC Philips 54YP66 1 
G9LED T5 2-Pin (G9) 1.56W 120V AC LumaPro 475033 1 
Incandescent 
1387 1-3/4 2-Pin (M-23) 1W 28V AC LumaPro 210498 1 
Halogen 
778 2-3/4 2-Ріп (64) 20W 6V AC LumaPro 5DTN8 1 
780 2-3/4 2-Pin (G4) 12W 12V AC LumaPro 5DTN9 1 
182 2-3/4 2-Pin (G4) 20W 12V AC LumaPro SDTPO 1 
183 2-1/4 2-Pin (G4 12W 12V AC LumaPro SDTP1 1 
785 2-1/4 2-Pin (G4 8W 6V AC LumaPro SDTP3 1 
786 2-1/4 2-Pin (G4 12W 6V AC LumaPro SDTP4 1 
787 2-1/4 2-Ріп (G4 10// 6V АС LumaPro 2FMH1 1 
2-Pin Medium 788 2-1/4 2-Pin (G4 20W 6V AC LumaPro  5DTP5 1 
189 2-3/4 2-Pin (G4) 14W 12V AC LumaPro SDTP6 1 
(99:3) Pase 2-Pin (G4) 790 2-3/4 TPM (Gd 25W 1AVAC  LumaPro  5DTP7 1 
Base 891 3 2-Pin (G4) 8W 12V AC LumaPro 2FMV2 1 
BC50W/T4/LAND/TP/CAPSULE 4 2-Pin (GY6.35) 50W 12V AC Philips 492265 4 
CAPFIGHT/10W/G4 3 2-Pin (64 10W 12V AC Philips 492764 2 
CAPSL/20W G4/CL 3 2-Pin (G4 20W 12V AC Philips 492762 2 
CAPSULE/75W GY6.35 4 2-Pin (GY6.35) 75W 12V AC Philips 492260 1 
Q5T3/CL 3 2-Pin (G4) SW 12V AC LumaPro ^ 475643 1 
Q25G9/CD-60W 4 2-Pin (G9) 60W 120V AC LumaPro 475640 1 
Q25G9/CD-40W 4 2-Pin (G9 40W 120V AC LumaPro 475638 1 
Q25G9/CD-25W 4 2-Pin (G9) 25W 120V AC LumaPro 475639 1 
Q35T3/12V/CL 3 2-Pin (GY6.35) 35W 12V AC LumaPro _ 475637 1 
Q50G8/SCD 4 2-Pin (G8) 50// 120V AC LumaPro 475646 1 
Q50T3/12V/CL 3 2-Pin (GY6.35) 50W 12V AC LumaPro 415641 1 
Q50T3/CL/SCD 3 2-Pin (G8) 50// 12V AC LumaPro 475044 1 
2-Pin (GY6.35) Q100T3/12V/CL 3 2-Pin (GY6.35) 100W 12V AC LumaPro 475045 1 
Base Q100T3/24V/CL 4 2-Pin (GY6.35) 100W 24V AC LumaPro 475644 1 
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WE PHILIPS ERE currente 
Wedge-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 


Wedge-base T-shaped miniature light bulbs have a glass or plastic base with lamp filaments 
that extend out the bottom. The bulbs are pushed into a compatible socket to install. 


Made aun tn Item На. 
һаре Base Type Watts Voltage olor Brand No. ty. 
“Glass Weija T-Shape d Miniature Light Bulbs 
LED 
168LED T3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 0.48W 12V AC White LumaPro 415621 1 
Incandescent 
17 Т1-3/4 Glass Wedge (W2.1x4.9d 1.82W 28V AC = LumaPro 2FMR5 10 
сл = Е Е ы Е Е 
E ass Wedge (W2.1x4.9d E ear LumaPro 5 
37 1-3/4 Glass Wedge (W2.1x4.9d 1.26W 14V AC == LumaPro 2FMH3 10 
70 1-3/4 Glass Wedge (W2.1x4.9d 2.1W 14V AC Clear LumaPro 2EKU8 10 
1-3/4 Glass Wedge (W2.1x4.9d 1.12W 14V AC Clear umaPro 210523 2 
73 1-3/4 Glass Wedge Wo aan 142W 14V AC — LumaPro 2FMJ1 10 
74 1-3/4 Glass Wedge (W2.1x4.9d 1.4W 14V AC = LumaPro 2ҒМА9 10 
85 1-3/4 5 ass Wedge (W2.1x4.9d 1.12W 28V АС Clear LumaPro 210525 1 Glass Wedge 
1-3/4 ass Wedge (W2.1x4.9d 1.12W 28V Al — LumaPro 2FMP8 10 
86 1-3/4 Glass Wedge (504-00 1.26W 6.3V AC = LumaPro 2FMK3 10 Base 
147 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 3.01W 7V AC Clear LumaPro 2FMG9 10 
158 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 3.36W 14V AC Clear LumaPro 2FME3 10 
161 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 2.66W 14V AC Clear LumaPro 210534 2 
3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d) 2.66W 14V AC = LumaPro 2FMH7 10 
168 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 4.9W 14V AC Clear LumaPro 210535 2 
3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 4.9W 14V AC Clear LumaPro 2FME1 10 
168LL 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d) 4.9W 14V AC Clear LumaPro 210488 2 
192 3-1/4 Glass Wedge W2.1x9.5d 4.29W 13V AC — LumaPro 2FMT2 10 
193 Т3-1/4 Glass Wedge W2.1x9.5d 4.62W 14V AC Clear LumaPro 2FML2 10 
194 TA Glass Wedge А0 378W TVAC kar таро 2FMLS — 10 
- ass Wed .1x9.5 7 ваг LumaPro 
194G 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 3.78W 14V AC Green LumaPro 2EKV3 10 
194LL Т3-1/4 Glass Wedge W2.1x9.5d 3.78W 14V AC Clear LumaPro 21U489 РД 
3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 3.78W 14V AC = LumaPro 12A786 10 
194NA T3-1/4 Glass Wedge W2.1x9.5d 3.78W 14V AC Amber LumaPro 21U539 2 
TUR 5-1/4 Glass Wedge АОВ Зу VAC —— Red — — lumaPo FTE 10 
- lass Wed 1x9. E е LumaPro 
400 ТУЛА Glass Wedge Wangs БЕРІ — -— 28V.AG = [тарт — 2EMM — 10 
Б ass Wed .1x9.5 . = LumaPro 
555 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 1.575W 6.3V AC Clear LumaPro 2FMD5 10 
558 T3-1/4 Glass Wedge W2.1x9.5d 4.29W 13V AC — LumaPro 2FLW9 10 
585 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 1.12W 28V AC Clear LumaPro ЗЕНК5 10 
590 3-1/4 Glass Wedge W2.1x9.5d 5W 13.5V AC Clear | LumaPro 2FMZ4 10 
3-1/4 Glass Wale e (W2.1x9.5d) 5W 13.5V AC Warm White LumaPro 415625 1 
-— - Е ЕЕ Е Е 
657 3-1/4 Glass Wedge de (2: 139.5d) 2.24W 28V AC — LumaPro — 2FMPi 10 
658 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 1.12// 14V АС Clear LumaPro 210575 1 
3-1/4 Glass Wedge W2.1x9.5d 1.12// 14V AC — LumaPro 2FMK1 10 қ 
901 5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 3.968W 12.8V AC Clear LumaPro 2FLV9 10 Recessed Single 
904 5 Glass Wedge W2.1x9.5d 9.315W 13.5V AC Clear LumaPro 210576 2 Contact 
5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 9.315W 13.5V AC — LumaPro 2FLU7 10 (R7s) Base 
906 5 Glass Wedge W2.1x9.5d 9.315W 13.5V AC Clear LumaPro 210577 2 
5 5 ass Wedge (W2.1x9.5d 9.315W 13.5V АС 2 ear LumaPro 2FLX1 10 
5, ass Wedge (W2.1x9.5d 9// 6V AI ear LumaPro 21U578 1 
908 T5 Glass Wedge (W2.1x9.5d ow 6V AC = LumaPro 2FML6 — 10 
909 5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 3.72W 6V AC = LumaPro 2FMP3 10 
912 T5 Glass Wedge 012925 12.8W 12.8V AC Clear LumaPro 21U580 2 
5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 12.8W 12.8V AC Clear LumaPro 2FME4 10 
912/24V T5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 16.8W 24V AC — LumaPro 2FNB2 10 
914 5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 3.6W 4V AC Clear LumaPro 2FMH5 10 
T5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 9W 12V AC Clear LumaPro 210582 1 
915 5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 9W 12V AC = LumaPro — 2FML1 10 
916 T5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 7.29W 13.5V AC Clear LumaPro 2Е005 10 
917 5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 14.4W 12V AC = LumaPro 2FMV7 10 
918 T5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 7.168W 12.8V AC Clear LumaPro 21U584 1 
5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 7.168W 12.8V AC Clear LumaPro 2FMC7 10 
921 T5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 17.92W 12.8V AC White LumaPro 21U585 2 
921 Ren 5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 17.92W 12.8V AC — LumaPro 2FME6 10 
22 T5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 12.544W 12.8V AC Clear LumaPro 2FLT8 10 
923 5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 11.648W 12.8V AC = LumaPro 210587 2 
5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 11.648W 12.8V AC Clear LumaPro 2FLV2 10 
927 5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 7.2W 6V AC — LumaPro 2FMK5 10 
939 5 Glass Wedge (W2.1x9.5d 5.4W 6V AC — LumaPro 210589 1 
5 Glass Wedge (W2.1x9.5d) 5.4W 6V AC — LumaPro 2FMN5 10 
2721 1-1/2 Glass Wedge (W2x4.6d 1.2W 12V AC — LumaPro SEHL6 10 
2722 4-1/2 lass Wedge (W2x4.6d 2.04W 12V АС = LumaPro 3EHL7 10 
2821 3-1/4 ass Wedge (W2.1x9.5d 3W 12V Al — LumaPro 2FMW9 10 
2825 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d 4.8W 12V AC Clear LumaPro 2FMX1 10 
BC4T5/TP/12/4 5 Glass Wedge (W2.1x4.9d 4W 12V AC — Philips 493A24 4 
BC11T5/TP/12/4 5 Glass Wedge (W2.1x4.9d TW 12V AC = Philips 493A23 4 
BC18T5/TP/12/4 5 Glass Wedge (W2.1x4.9d 18// 171V AC — Philips 493A25 4 
Halogen 
464 3-1/4 Glass Wedge (W2.1x9.5d) 4.76W 28V AC = LumaPro 2FMJ6 10 
15168 3 Recessed Single Contact (А75) 300W 220V АС — Eiko 29NT87 1 
DE/100W/78 mm 3 ass Wedge (W2.1x4.9d 100W 120V А! — Philips 492752 1 
DE/150W/78 mm T3 Glass Wedge (12: 1x4.9d 150W 120V AC = Philips 492751 1 
DE/300W/118 mm 3 Glass Wedge (W2.1x4.9d 300W 120V AC — Philips 492263 2 
DE/500W/118 mm T3 Glass Wedge (W2.1x4.9d 500W 120V AC — Philips 492250 2 
шшш | | n c == 
ecessed Single Contact (R7s = urrent 
Q100T3/CL 3 Recessed Single Contact (R7s 100W 120V AC = Current 16996 1 21U488 
Q500T3/CL T3 Recessed Single Contact 5) 500W 130/120V AC — Current 2/510 1 
қоны Wedge-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
L12V-WB-WW 3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d 0.9W 12V AC Warm White LumaPro 2FNN6 1 
L1024WB-W T3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d 0.3W 24V AC White LumaPro 26CU04 1 
LM0506WB-R 1-3/4 Plastic Wedge (W2.1x4.9d 0.12W 6.30V AC Red LumaPro 2FNG1 1 
LM0512WB-B Т1-3/4 Plastic Wedge (W2.1x4.9d 0.24W 12.8V AC Blue LumaPro 2FNG5 1 
LM0512WB-G 1-3/4 Plastic Wedge (W2.1x4.9d) 0.24W 12.8V AC Green LumaPro 2FNG6 1 
LM0512WB-R 1-3/4 Plastic Wedge (W2.1x4.9d) 0.24W 12.8V AC Red LumaPro — 2FNG7 1 | CONTINUED | } 
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Wedge-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 


Trade Bulb Light Item Pkg. 

No. Shape Base Type Watts Voltage Color Brand No. Qty. 
LM0512WB-W 1-3/4 Plastic Wedge (W2.1x4.9d 0.24W 12.8V AC White LumaPro 2FNG8 1 
LM0512WB-WW 1-3/4 Plastic Wedge (W2.1x4.9d 0.24W 12.8V AC Warm White LumaPro 2FNG9 1 
LM1006WB-B 3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d) 0.47W 6.30V AC Blue LumaPro 2FNJ5 1 
LM1006WB-G 3-1/4 Plastic Wedge W2.1x9.5d 0.47W 6.30V AC Green LumaPro 2FNJ6 1 
LM1006WB-W 3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d 0.47W 6.30V AC White LumaPro 2FNJ8 1 
LM1006WB-WW 3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d 0.47W 6.30V AC Warm White LumaPro 2FNJ9 1 
LM1012WB-A 3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d) 0.1W 12V AC Amber LumaPro 2FNN1 1 
LM1012WB-B 3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d 0.1W 12V AC Blue LumaPro 2FNN2 1 
LM1024WB-A 3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d 1W 24V AC Amber LumaPro 2FNR7 1 
LM1024WB-G 3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d 1W 24V AC Green LumaPro 2FNR9 1 
LM1024WB-R T3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d 0.7W 24V AC Red LumaPro 2FNTI 1 
LM1024WB-WW 3-1/4 Plastic Wedge (W2.1x9.5d 0.7W 24V AC Warm White LumaPro 2FNT3 1 
26CU04 LT0524WB-A Т1-3/4 Plastic Wedge (W2.1x4.9d 0.42W 24V DC Amber LumaPro SAFV5 1 
LT0524WB-R 1-3/4 Plastic Wedge (W2.1x4.9d 0.42W 24V DC Red LumaPro 3AFV6 i 
LT0524WB-W Т1-3/4 Plastic Wedge (W2.1x4.9d 0.42W 24V DC White LumaPro 3AFV3 1 


Sleeve-Base Т-бпарей | Current & 
Miniature Light Bulbs 


Sleeve-base T-shaped miniature light bulbs are commonly used in 
heaters or heat lamps. They have a sleeve base with contacts on both 
ends, and they are pushed into a compatible socket to install. 


Trade Bulb Base Item Pkg. 
No. Shape Type Watts Voltage Мо. Qty. 
“Sleeve-Base T-Shaped Miniature Light Bulbs 
5HB85 -Halogen 
QH2MT3/CL/HT/R T3 Sleeve 2000W 230/ AC 6/285 


QH2.5MT3/CL/HT/R 400 — T3 Sleeve 2500// 400/ AC 5НВ85 
QH3MT3/CL/HT/R 400 T3 Sleeve 3000W 400/ AC 5НВ86 1 


Medium Prefocus 
6DZH4 
(P28s) Base NM 2FLW7 


Miniature Screw 


Current & ЕКС” дунан 


CERTIFIED GREEN 


Prefocus-Base T-Shaped [ Hil 

Miniature Light Bulbs е 

The prefocus bases on these T-shaped miniature light bulbs have а ring or collar that helps TL-Shaped Miniature Light Bulbs 
ensure the bulbs are properly aligned when they are pushed into a compatible socket to install. 


Also known as P28s bases, medium prefocus light bulb bases have a 28mm dia. They have a TL-shaped miniature light bulbs have a tube shape with a bump 
smooth cap shape with two dimples on the sides and one contact on the bottom. at the top of the bulb where the lens is located. Also known as 
т; i жүй іт tubular lens miniature light bulbs, they are used іп flashlights. 
Ны Shape Base Т, Watts Voltage Brand No. aty. | The bulbs have an E10 miniature screw base, which has a 
Medium Precios T-Shaped Miniature Light uibs 10mm dia. and screws into a compatible socket. 
incandescen 
6.6A/T10/1P 30W 110 Medium Prefocus (Р285 30W 30V AC Current 5V305 1 Trade Bulb ltem Pkg. 
6.6A/T10P Т10 Medium Prefocus (P28s 45W 6.8 V Current 5V307 1 No. Shape Base Type Watts — Voltage Мо. Qty. 
Halogen Miniature Screw-Base TL-Shaped Miniature Light Bulbs 
00390 T6 Medium Prefocus (P28s) 500W ^ 120VAC Eiko 6DZHi 1 Incandescent 
00410 T Medium Prefocus (P28s 750W 120V AC Eiko 6DZH2 1 112 ТЕЗ Miniature Screw (ЕТО) 0.264W — 1.2V AC 2FLW7 10 
00430 T7 Medium Prefocus (P28s 1000W 120/ AC Eiko 6DZH4 1 222 TL3 Miniature Screw (ETO) 0.5625W 2.25V AC 2FMK8 10 
BTL-Q500T6/CL/P T6 Medium Prefocus (P28s) 500W —— 120V AC Current — 6VN47 1 243  TL3 Miniature Screw (E10) 0.6291W 2.33V АС 2FMT4 10 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Miniature Lamps 
Trade um Item Pkg. Й 
Tani No. - Shane " Base Mi Watts Voltage No. Qty. mm... 
andelabra Screw-Base G-Shaped Miniature Light Bull 
Incandescent = . = 
509К Candelabra Screw (E12) 43271 24V AC 2FMJ5 10 G-Shaped Miniature Light Bulbs 
Double- ner Bayanet Base G-Shaped Miniature Light Bulbs Ju Я 
Incandescent G-shaped miniature light bulbs have a compact, round shape 
64 G6 Double Contact Bayonet (BA15d) 441W 7V AC 2FMF2 10 and are also known as globe-shaped miniature bulbs 
G6 Double Contact Bayonet (BA15d 1.965W 13.5V AC 21052 1 9 р : 
68 G6 Double Contact Bayonet ВАТ) 7.965W 13.5V AC 2FMG8 10 
82 55 Double Contact Bayonet БАТЫ) 6. 530 BEY AC rmes 10 
ouble Contact Bayonet 5 5; 
m G6 Double Contact Bayonet (BA15d 7.54W 13V AC 2FLZ4 10 
304 G6 Double Contact Bayonet (BA15d 8.4W 28V AC 210549 1 
G6 Double Contact Bayonet (BA15d 8.4W 28V AC 2FMC5 10 
624 G6 Double Contact Bayonet (BA15d 10.36W 28V AC 2FMA2 10 
1224 G6 Double Contact Bayonet (BAT m 5.12W 32V AC 2FMC9 10 
1252 G6 Double Contact Bayonet (BA15d 6.44W 28V AC 2FMF1 10 
Мейит Screw-Base G-Shaped Miniature Light Bulbs 
CE NHOFTWEPE- A Gi2 Medium Screw (E26) 2.5W 90 to 240V AC 2FPC1 1 
LM40F1WE26-G Gi2 Medium Screw (E26) 2.5W 90 to 240V AC 2FPC3 1 
LM40F1WE26-W Gi2 Medium Screw 89) 2.5W 90 to 240V AC 2FPC5 1 
LM40FiWE26-WW 612 Medium Screw (E26 2.5W 90 to 240V AC 2FPC6 1 
МӨ PINE G-Shaped Miniature Light Bulbs 2FMJ5 21U549 2FPC6 
Incandescen 
шы жш ОШ GS De d 
- iniature Screw ) z 
27 G4-1/2 Miniature Screw {EI 0 1.47W 4.9V AC 2-44 — 10 
50 G3-1/2 Miniature Screw (E10 1.65W 7.5V АС 2FMR8 10 
131 63-1/2 Miniature Screw (ETO 0.13W 1.3V AC 2FMTi 10 
233 G3-1/2 Miniature Screw (E10) 0.6291W 2.33V AC 2FMT3 10 
245 63-1/2 Miniature Screw (E10 1.23W 2.46V AC 2FMT5 10 
406 G4-1/2 Miniature Screw (E10 0.8W 2.6V AC 3EHK3 10 
425 G4-1/2 Miniature Screw (ETO 2.5W 5V AC 2FLX7 10 
428 G4-1/2 Miniature Screw (E10 3.125W 12.5V AC 2FMU4 10 
502 54-72 Miniature Screw ЕТО 0.765W M 2FMF9 10 
605 4-1/2 Miniature Screw (E10 3.08W 6.15V A 2FMB8 10 
1446 G3-1/2 Miniature Screw 8 0} 2.4W 12V AC 2FMV9 10 
1447 G3-1/2 Miniature Screw (E10 2./W 18V AC ЗЕНІ1 10 
1448 G3-1/2 Miniature Screw (E10 0.84W 24V AC 2FMWT 10 
1449 G3-1/2 Miniature Screw (E10) 2.8// 14V AC 2FMA6 10 2FLZ3 21U519 
"Single-Contact Bayonet-Base G-Shaped Miniature Light Bulbs 
Incandescent 
51 G3-1/2 Miniature Bayonet (ВА95) 1.65W 7.5V AC 2FMK7 10 
53 G3-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 1.728W 14.4V AC 21U519 1 
G3-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 1.728W 14.4V AC 2FMJ3 10 
55 G4-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 2.87W 7V AC 2FMK2 10 
ANE E Е ша ша ш | 
265 G3-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 2.24W 28V AC 21U546 1 Candelabra Screw Double Contact Medium Screw 
G3-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 2.24W 28V AC 2FLY6 10 (E12) Base Bayonet (E26) Base 
293 G4-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 4.62W 14V AC 2ЕК/5 — 10 (BA15d) Base 
356 G3-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 4.76W 28V AC 21U561 1 
G3-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 4.76W 28V AC 2FMC4 10 
363 54-12 Miniature Bayonet (ВА95 2.8W 14V АС 2FMU1 10 
456 4-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 4.76W 28V A 2FLYA 10 
503 54:72 Miniature Bayonet (ВА95 0.765W SAC. ЗЕНКА 10 
3-1/2 Miniature Bayonet (BA9s 1.872W 14.4V A 21U613 2 
1445 63-1/2 Miniature Вауопе (BASS) T872W — 144V AC 2FLT3 — 10 
G3-1/2 Miniature Bayonet (ВА95 0.84W 24V AC 210614 1 ini ini 
1450 63-1/2 Miniature Bayonet (BAGs} 0.84W 24V АС 2FMHA —10 Мета ааа ыы” 
1895 64-1/2 Miniature Bayonet (BA9s) 3.78W 14V AC 2Е129 10 (BA9s) Base (E10) Base 


B-Shaped Miniature Light Bulbs Nu a 


B-shaped miniature light bulbs have an oval shape with a rounded or pointed top. They are also Bayonet 
known as bomb-, bullet-, blister-, or bulged-shaped bulbs. The bulbs have bayonet base with (BA15d) Base 
one or two contacts on the bottom and lugs on either side that lock the bulb in place when the 
base is pushed into a compatible socket and twisted. 


Trade Bulb ltem Pkg. 
No. Shape Base Type Watts Voltage No. Qty. 
Пейна! Bayonet-Base B-Shaped Miniature Light Bulbs ШШЩЩ, 
ncandescen = 
1004 . B Double Contact Bayonet (ВАТЕ) 12082W  128VAC 210591 2 Single Contact 2FLY3 ФЕКУЗ 
В Double Contact Bayonet (BA15d 12.032W 12.8VAC — 2FLY3 10 me 
‘Single-Contact Bayonet-Base S-Shaped Miniature Light Bulbs Miniature 
PR18 В3-1/2 Single Contact Miniature Flanged (P13.5s) 3.96W 7.2NAC — 2EKYA 10 Flanged (P13.5s) Base 


me 
RP-Shaped Miniature Light Bulbs 


RP-shaped miniature light bulbs have a rounded pear shape that is wider at the top and 


narrower at the base. Sometimes called reflector pear bulbs, they have bayonet base with one or Double Contact AN 
two contacts on the bottom and lugs on either side that lock the bulb in place when the base is in iad Rain Sed 
pushed into a compatible socket and twisted. E 
Trade Bulb Item Pkg. 
No. Shape Base Type Watts Voltage No. Qty. | 
Double-Contact Bayonet-Base RP-Shaped Miniature Light Bulbs 
Incandescent 
1062 RPT1 Double Contact Bayonet (BA15d) 36.8W 40V AC 2ҒМА4 10 ) 
1133 RP11 Single Contact Bayonet (BA15s) 24.242W 6.2V AC 21U505 1 
RP11 Single Contact Bayonet (BA1 R 24.242W 6.2V AC 2FMH8 10 Single Contact 475G22 
1195 АРТЇ Single Contact Bayonet (BA15s 37.5W 12.5VAC 210608 1 Bayonet 
1196 ВР11 Double Contact Bayonet (BA15d 37.5W 12.5VAC 2ҒШМ4 10 BA15s) B. 
CE19 RP11 Double Contact Bayonet (BA15d 40W 36V AC 415622 1 ( s) Base 
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Bulb Eaters and Lam 
Crushing Systems 
and Accessories 


Units safely crush fluorescent lamps into 100% recyclable material. Activated 
carbon and dust filters capture and neutralize over 99.99% of mercury vapors 
released in the process. Systems include one straight lamp tube, filter combo 
kit, spinner assembly, and carbon filter. 20VR90 accepts all fluorescent lamps 
when 20VR91 is added. 


Notes: Use and recycling of the crushed lamps is regulated by the EPA. Not available in CA, CT, ME, 
MN, MO, NH, PA, RI, VT, WV. Permits required in NJ and MI; application required in TX and VA. 


Lamps must be crushed in building where used. 
Lamp Crushing Capacity 


“ 


401M81 


p ES ~ 


Bulb Eater 3 
20VR90 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


і і i ridge Kit for 333-200-120 (4) Cartridge Filters -367- 


5-Ft. Wood Insulated, Steel Pole 


Aft. Aft. Aft. 94. 44112 Mfr. Item 
Description T8 112 T17 Т12 U-Shape Model No. 
Light Bulb & Lamp Crushers 
Bulb Eater 3, Four Stage Filter 
System, On Board Controls 1,350 875 300 400 450 333-200-120 20VR90 
with Intelli Technology 
Bulb Eater 3L, Four Stage Filter 
System, On Board Controls 1,350 875 300 400 550 333-100-120 401М81 
with Intelli Technology 
Item 
Ap lication Brand No. 
Rubber Suction 
PAR30, PAR36, PARSE — 3V694 
R20, R30, ER30, PAR20 = 3V695 
R20, R30, ER30, PAR20 Unger — 3UP47 
R40, R52, BR52 — 3V693 
Rubber Covered Fingers 
A15, A17, А19, G16-1/2, G18-1/2 = 3V690 
BE yan Ае, P25, PS25, PS30, = 3V691 
PS35, G25, G30, FLE20, T19 
BR/R30, BR/R40, PAR30, un 3V692 BAYCO 
BR/RSD, BR/RAO. РАНО 
PAR36, PAR38, ER30, ER40 Unger ЗР LUN ER aveo 
BT28, E21, E23, E23-1/2, E25, — 2D006 
E28, ED23-1/2, ED28 
E17, E18, ED17, ED18, B17 — 20012 Lamp 
ЕЗ, LEL 8146, Ера — 2D007 Ch 
PS35, PS40, G40, G48 = 2D008 
T RH " — 2D009 angers 
mp Changer Kit 
11 ft. Steel Pole, Standard, Floodlight » Order bulb changer 
and Recessed, Changer Heads, 2 pc. Bayco 38W576 and pole separately 
Broken Bulb Changer and Duster ч 
Broken Lamp Remover Change high and hard- 
Rubber Tip Without Dish = 8YDC7 to-reach lamps without 
Steel Fork With Plastic Dish А 
to Catch Broken Glass 7 3V699 using ladders. To deter- 
Steel Fork With Plastic Dish mine proper selection, 
to Catch Broken Glass Unger — 3UP45 proper 56 0 ) 
Accessories match lamp changer with 
= 3V698 lamp type. 
RECYCLEPAK WS oil 


Oycous, 


Battery Recycling "РАК 


Battery recycling products help users comply with regulations for 
recycling batteries, which may contain hazardous materials. Prepaid 
recycling and disposal kits come with containers, preprinted ship- 
ping labels, and shipping instructions for recycling specific types of 
batteries. Prepaid shipping fees and recycling costs are included with 
the kits, and a certificate of reclamation is available upon request. 
Recycling tubes for standard batteries can be placed in high- 
traffic areas such as copy rooms and supply rooms to collect dead 
batteries for recycling. 


Maximum Prepaid 
Battery Maximum Volums Weight Disposal Item 
Size (L) Battery Size (WxH) гар, Cap. Included Brand No. 
Prepaid Recycling & Disposal Kits for Damaged Lithium-lon Batteries 
Damaged Lithium lon Batteries 
1.Біп 2іпх2іп 5 gal 20.5 Ib Yes RecyclePak 55VP96 
55in 4.5 in x 4.5 in 5.5 itr. 8.810 Yes RecyclePak 55/Р92 
i 4.5 in x 4.5 in 5 gal 20.5 Ib Yes RecyclePak 55VR01 
6 in 3.5 in x 3.5 in 5 ga 20.5 Ib Yes RecyclePak 55VP98 
3.5 x 3.5 іп 5.5 ltr. 8.810 Yes RecyclePak 55\Р90 
7in 5inx5in 5.5 ltr 8.810 Yes RecyclePak 55VP94 
5 in x5 in 5 gal 20.5 Ib Yes RecyclePak 55VR03 
gin Ti inx 11 in 5 ga 20.5 Ib Yes RecyclePak 55VR05 
Damaged Lithium Metal Batteries 
15in 2inx2in 5.5 ltr 8.810 Yes RecyclePak 55VP89 
А 2inx2in 542 20.5 Ib Yes RecyclePak 55/Р97 
55 in 45 in x 4.5 іп 551. 8.8 Tb Yes RecyclePak 55VP93 
i 4.5 in x 4.5 in 5 gal 20.5 Ib Yes RecyclePak 55VR02 
біп 3.5 in x 3.5 in 5 gal 20.5 Ib Yes RecyclePak 55VP99 
3.5 x 3.5 in 5.5 ltr. 8.810 Yes RecyclePak 55V/P91 
7in 5inx5in 551. 8.816 Yes RecyclePak | 55VP85 
5inx5in 5 gal 20.5 Ib Yes RecyclePak | 55VR04 
9 in 1t inx 11 in 5 gal 20.5 Ib Yes RecyclePak | 55VR06 
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Mfr. Item 
Description Model No. 
Light Bulb & Lamp Crusher Accessories 
For Use With 330-007, 330-010, Mfr. No. 330-005 
T8 Entry Tube,48" L 55-486 4AVF3 
For Use With 330- 005, 330-010, 333-100-120, 333-200-120, Mfr. No. 330-007 
T2 Entry Tube,48" L 55- 188 4AVFA 
Drum Dolly 67ҒҮ0 
For Use With 330-005, 330-007, 333-100-120, 333-200-120, Mfr. No. ЕСІ To 
HEPA Filter, Plastic 55-325 4AVG2 
For Use With 330-005, 330-007, Mfr. No. 330-010 
Bag Filters,20 Included 55-310 4AVG1 
Filter Combo Kit Includes 20 Bag Filters and 1 HEPA Filter 55-330 4AVF9 
Filter Combo Kit with Spinner Includes 20 Bag Y 
Filters, 1 HEPA Filter, and Replacement Spinner 55-131 4AVG5 
Jumbo Filter Combo Kit 55-333 4AVG3 
Spinner Assembly 55-132 4AVG4 
For Use With 333-100-120, 333-200-120, Mfr. No. 330-007 
CFL Spinner Assembly, 8-Link 055-133 110377 
For Use With 333-100-120, Mfr. No. 333-200-120 
CFL/U-Tube Chute 333-210-CHU 20VR91 
Filter Cartridge 333-367 20VR92 
For Use With Mfr. No. 333-200-120 
Filter Combo Kit for 333-200-120 (1) HEPA Filter, |. 40n.: 
Vs ek CUPS oe 
umbo Filter Combo Kit for ilter 
Cartridges, ( 5) HEPA I Filters, (5) Spinner Assemblies 333-390-LCK 201894 
For Use With Mfr. No. 333-100-120 
Filter Combo Kit for 333-200-120 (1) HEPA Filter, ГТ 
(4) Cartridge Filters, 8-Link Spinner Assemblies 333-395-SCK 401M82 
Jumbo Filter Combo Kit for 333-200-120 (20) Cartridge mr 
Filters, (5) HEPA Filters, 8-Link Spinner Assemblies 333-395-LCK 401М83 
Filter Cart 333-367-4PK 401М84 
22 
rA 3V690 
| 
| . 
lli 20006 
ж > — 41! 
A ' | 
20008 
3V699 
38W576 8YDC7 
ha 
"d - 
| = 
Merce | 
жел” | 
55VP96 = 
1FYF1 48UL69 
Maximum Prepaid 
Battery Maximum Volume Weight Disposal Item 
Size (L) Battery Size (WxH) Cap. Cap. Included Brand No. 
Prepaid Recycling & Disposal Kits for Standard Batteries 
Dry Cell Batteries 
ТІП 12inx 10 in 3% gal 501һ Yes Everlights 48/630 
10 in ШЇЇ 22 in x oan 3 55gal 60016 Yes Everlights 30ҮН48 
ithium Content Dependent 
‘fiom and Weight Dependent 3%gal 5010 Yes RecyclePak — 1FYF1 
Content Lithium Content ependani % gal 15 Ib Yes RecyclePak 126312 
Dependent Тт Content Be endent 
and Weight d Weight D ре t 1 gal 25 Ib Yes RecyclePak 120311 
Dependent Lithium Content Dependent Weight 
p. 
and Weight Dependent Dependent 451) Yes RecyclePak 340848 
Recycling Tubes for Standard Batteries 
Dry Cell Batteries 
8 in 8 in x 48 in 3.5 gal 3310 Үвѕ Everlights 480169 
36 in 5inx5in 5 gal 55 Ib No Everlights 30ҮН47 
Sealed Lead-Acid Battery Prepaid Recycling & Disposal Kits 
Sealed Lead Acid Batteries 
UM Weight Dependent 2 gal 35 Ib Yes RecyclePak 4МҮА8 
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5KH66 


Recycling Kits 


34J850 


48UL67 


45L101 


Lf 


cast is 


Kits come with the necessary items for recycling specific quantities of light bulbs, ballasts, and other products that contain hazardous materials in compliance with 
environmental regulations. RecyclePak® Kits include container (except where noted), preprinted address label; and certificate of reclamation. EverLights Kits have a 
pre-labeled container with state-specific universal waste shipping instructions and provide a certificate of reclamation upon request. 


Note: For customers in Alaska, Hawaii, Arkansas, the Virgin Islands, Guam, and Puerto Rico, please call 1-800-GRAINGER (472-4643). 


Volume Weight Prepaid Item 
For Use With Cap. Cap. L wW D Disposal Included Brand No. 
Ballast Prepaid Recycling & Disposal Kits 
Non PCB and Electronic Lamp Ballast Weight Dependent 20 Ib 18 in 12 in 6in Yes RecyclePak 55VP87 
PCB or Non-PCB Ballasts 5 gal 50 Ib 84 in 12in 12 іп Yes Everlights 48UL70 
5 gal 55 Ib 14 in 10 in 11 ^in Yes RecyclePak 5SKH66 
TSCA-exempt PCB and Non PCB Magnetic and Electronic Lamp Ballast. 6% gal 66 Ib 11%in 11% 18 %іп Yes RecyclePak 34J846 
30 gal 250 Ib 17 “іп 17 Yin 27 in Yes RecyclePak 451102 
Cell Phone Prepaid Recycling & Disposal Kits 
110 Cell Phones 110 Cell Phones 25 Ib 13 in Yin 13 in Yes RecyclePak 34J850 
Combination Light Bulb & Ballast Recycling & Disposal Solutions 
60 T12 or 120 T8 4 ft Straight Lamps and 25 PCB or Non-PCB Ballasts 5 gal 500 Ib 40 in 40 in 40 in Yes Everlights 30YH42 
HID Lamps and HID Ballasts 55 gal 300 Ib 40 in 30in 40 in Yes Everlights 30YH41 
55 gal 500 Ib 40 in 40 in 40 in Yes Everlights 30YH40 
U-Bend Fluorescent Lamps and Non-PCB Ballasts 55 T 160b 13n 13n 13in Yes Everights 30YH37 
Ink & Toner Cartridge Prepaid Recycling & Disposal Kits 
30-45 Inkjet Cartridges 30-45 Inkjet Cartridges 10 Ib 13 in Qin 13 іп Yes RecyclePak 34J849 
Light Bulb Prepaid Recycling & Disposal Kits 
КЕШЕ ЕНЕ ЫЫ! Weight Dependen 37 Ib 15 іп 15 іп 15 іп Үеѕ RecyclePak 4NYAG 
16 T12 or 39 T8 4 ft Straight Lamps Weight Dependen 17 Ib 48 in 6in 6in Yes RecyclePak 2KNL3 
16 T12 or 39 T8 8ft straight lamps. Weight Dependen 35 Ib 96 in 6in 6in Yes RecyclePal 5KH64 
191 6W or 207 8W or 135 12W Small LED Lamps Weight Dependen 50 Ib 18in 18 іп 12 іп Yes RecyclePak 444A29 
RIG FIDL EDs n CFLs or Weight Dependen 58 Ib 16 in 16 іп 25 іп Yes RecyclePak 2KNL6 
25 T12 or 57 T8 8ft straight lamps. Weight Dependen 61 Ib 8in 96 in 8in Yes RecyclePal 4NYA4 
25 T12 or 57 T8 Free Flowing Mercury Straight UV Lamps 8 ft Length Weight Dependen 55 10 10 in 100 in 10 in Yes RecyclePak 444A31 
lasts ADU Bond Lone MD ape 4' Linear Box 45 Ib 48 in 8in 8in Yes Everlights 48UL66 
2 to 4 Small LED Lamps Weight Dependen 3 Ib біп 9in 10in Yes RecyclePal 444427 
30 Т12 or 60 T8 Free Flowing Mercury Straight UV Lamps 4 ft Length Weight Dependen 34 Ib 12in 52 in 12in Yes RecyclePak 444A30 
30 T12 or 72 T8 4ft straight lamps or 10 T12 or 20 T8 u-tubes. Weight Dependen 34 Ib 48 in 8 Yin 8 ^ in Yes RecyclePal 5KH63 
35 small spiral CFLs Weight Dependen 11 Ib 13 in 13 іп 9in Yes RecyclePak 34J847 
39 T8 or 62 T5 or 78 T4 or 156 T2 4 ft Straight LED Lamps Weight Dependen 17 16 6 in 48 іп 6in Yes RecyclePak 444A26 
46 T12 or 81 T8 u-tubes or 60 400w HIDs. Weight Dependen 54 Ib 22 in 22 in 24 in Yes RecyclePal 4NYAS 
64 6W or 69 8W or 45 12W Small LED Lamps Weight Dependen 20 Ib 12 іп 18 іп біп Yes RecyclePak 444A28 
68 T12 or 146 T8 4ft straight lamps or 22 T12 or 32 T8 u-tubes. Weight Dependen 66 Ib 48 in 12 іп 12 іп Yes RecyclePal 4CY98 
A straight lamps or 360: 400w Weight Dependen 450b — 48in — 40in 51 Yes RecyclePak —— 2KNL7 
80 T12 or 160 T8 Straight Lamps 4' Linear Box 50 Ib 48in 12T4in —12 ^in Yes Everlights 48UL67 
CFL and LEDs (6 to 8 Med. or 12 Small) Weight Dependen 3.85 Ib біп біп біп Yes RecyclePal 2KNL5 
CFLs or Mixed lamps. Weight Dependen 525 Ib 36 in 36 in 36 in Yes RecyclePak 451101 
HID Lamps 2' Linear Box 80 Ib 24 in 21in 21 in Yes Everlights 48VG31 
"m" Weight Dependen 916 12 Ys in 9in 10 Жіп Yes RecyclePal 55/Р85 
Projection Lamps Weight Dependen 22 ib 18 in 18in 18in Yes RecyclePak ^ 55VP86 
Small to medium CFLs or LEDs. DO NOT EXCEED the UN rated ; i i 
weight of 55 Ibs when placing lamps into this container. 5 gal poh Hn {On Hein Yes Decycléha ona! 
Light Bulb Recycling Boxes 
25 T12 or 57 T8 8ft straight lamps Weight Dependen 60 Ib 8 in 96 in 8in No SupplyPak 481152 % 
30 T12 or 60 T8 4ft straight lamps or 10 T12 or 20 T8 u-tubes. Weight Dependen 34 Ib 48 in 8 in 8 in No SupplyPak 48TJ51 # 
46 T12 or 81 T8 u-tubes or 60 400w HIDS or Misc CFLs Weight Dependen 54 Ib 22 in 22 in 24 in No SupplyPak 48TJ53 # 
Light Bulb Recycling Stamps 
550 Ibs. of crushed linear fluorescent lamps = 550 Ib 11 іп 8 ^in 1in Yes RecyclePak 45L103 * 
900 T12 or 1800 T8 4 ft Straight Lamps — 900 Ib 11in 8 іп lin Yes RecyclePak 451104 * 
900 T12 or 1800 T8 8 ft Straight Lamps = 410 11 іп 8 іп lin Yes RecyclePak 451105 * 
Mercury Device Prepaid Recycling & Disposal Kits 
" н 1 gal 13 Ib Тіп 7 іп 6 %in Yes RecyclePak SAUS8 
Intact Universal Waste Mercury Devices 5 gal 55b Уп 11%іп 10%іп Yes RecyclePak —— 4NYA7 
Prepaid Recycling & Disposal Kits for Home & Office Electronics 
Weight Dependent 20 Ib 18in 12in 6in Yes RecyclePak 126313 
Cell Phones, Home and Office Electronics: Computers, Weight Dependent 50 Ib 18 in 18 in 12 in Yes RecyclePak 126314 
Monitors, Printers, Toner Cartridges, TVs Weight Dependent 70 Ib 22in 22in 22in Yes RecyclePak 2KNL4 
Weight Dependent 450 Ib 36 in 26 in 36 in Yes RecyclePak 45L099 


* Does not include packaging or containers. Only includes waste pickup, transportation, and recycling. # No disposal or return shipping included. 
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LED Drivers for Fixture Arrays 


These LED drivers protect fixtures that use LED arrays from 


-ò 


power supply fluctuations, which can reduce light output А" 52 m 
quality. They convert high-voltage AC into low-voltage DC to Y Ер РЕ - 
power the arrays. Drivers and bulbs must be the same brand 36X539 a= 38AY05 
for proper operation. 
Input Output Output Power Power Case Mfr. Item 
Voltage Voltage Current Output Dimming Factor Form Factor Model No. 
Adjustable Output Current LED Drivers 
Lutron Hi-lume 1% EcoSystem 
120 to 277V AC 12V DC 3.30ADC 5 to 40W Yes 0.95/0.99 Compact L3DA4U1UKL-AV120 38AY07 
24V DC 1.60ADC 5 to 40W Yes 0.95/0.99 Compact L3DA4U1UKL-CV240 38AY08 
Constant Current LED Drivers 
Advance Xitanium 
12 to 24V DC 1.0 to 2.0ADC 48W Yes Greater Than 0.9 Long LEDINTA2000C24D0 30YH76 
27 to 54V DC 0.10 to 1.50ADC 54W Yes Greater Than 0.95 Long X1054C150V054DNT1M 30YH77 
120 to 277V AC 27 to 54V DC 0.70 to 2.0ADC 75W Yes Greater Than 0.9 Long X1075C200V054XPT1M 30YH78 
12 to 24V DC 4.1ADC 100W Yes 0.95 =. XI100C410V024FNS1M 55XD32 
44 to 140V DC 1.05ADC 150W Yes Greater Than 0.95 Long XI150C105V140CNF1 36UX14 
120 to 425V DC 0.35ADC 150W Yes 0.9 Long LEDHCNA03500425DN 30YH72 
347 to 480V AC 120 to 280V DC 0.53ADC 150W Yes Greater Than 0.95 Long XH150C053V280CNF1 36UX15 
60 to 210V DC 0.70ADC 150W Yes Greater Than 0.95 Long XH150C070V210CNF1 36UX16 
Keystone Technologies 
30 to 54 V DC 200mA, 230mA, 270mA, 300mA 15W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-15-UV-PS300-54-VDIM-LP1 61DA27 
30 to 54 V DC 260mA, 290mA, 320mA, 350mA 15W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-15-UV-PS350-42-VDIM-LP1 61DA28 
30 to 54 V DC 300mA, 350mA, 400mA, 450mA 25 W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-25-UV-PS450-54-VDIM-LP2 — 61DA29 
20 to 42 V DC 450mA, 500mA, 550mA, 600mA 25W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-25-UV-PS600-42-VDIM-LP2 61DA30 
420 to 277V AC 30 to 54 V DC 450mA, 500mA, 550mA, 600mA 35W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-35-UV-PS650-54-VDIM-LM1 ^ 61DA31 
20to 42 V DC 700тА, 750mA, 800mA, 850mA 35W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-35-UV-PS850-42-VDIM-LM1 61DA32 
30 to 54 V DC 700mA, 750mA, 800mA, 850mA 45W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-45-UV-PS850-54-VDIM-LM1 ^ 61DA33 
20to 42 V DC 1000mA, 1100mA, 900mA, 950mA 45W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-45-UV-PS1100-42-VDIM-LM1 ^ 61DA34 
30 to 54 V DC 1100mA, 1200mA, 1300mA, 1400mA 75W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-75-UV-PS1400-54-VDIM-LM2 — 61DA35 
20to 42 V DC 1400mA, 1500тА, 1600тА, 1700mA 75W Yes Greater Than 0.9 Long KTLD-75-UV-PS1700-42-VDIM-LM2 — 61DA36 
Lutron Hi-lume 1% EcoSystem 
5 to 38V DC 0.20 to 0.70ADC 3 to 26.6W Yes Greater Than 0.9 Compact L3DA4U1UKS-HA070 60AT12 
15 to 38V DC 0.20 to 0.70ADC 3 to 26.6W Yes Greater Than 0.9 Compact L8DA4U1UKS-HC070 60ATI3 
120 to 277V AC 30 to 54V DC 0.20 to 0.50ADC 6 to 27W Yes Greater Than 0.9 Compact L3DA4U1UKS-EA035 60AT09 
30 to 54V DC 0.20 to 0.50ADC 6 to 27W Yes Greater Than 0.9 Compact C8DA4UTUKS-EA050 60AT10 
30 to 54V DC 0.51 to 1.0ADC 15 to 40W Yes Greater Than 0.9 Compact L3DA4U1UKS-FA070 60AT11 
30 to 54V DC 0.51 to 1.0ADC 15 to 40W Yes Greater Than 0.9 Long L3DA4U1UMN-FA070 60AT14 
Constant Voltage LED Drivers 
Advance Xitanium 
120 to 277V AC 12V DC 0.10 to 5.0ADC 60W No 0.99 Long LEDINTA0012V50FO 4HGK9 
120V AC 12V DC 0.80 to 5.0ADC 60W No Greater Than 0.95 Long LED120A0012V50F 4HGK8 
24V DC 0.80 to 3.30ADC 80// No Greater Than 0.95 Long LED120A0024V33F 4HGL1 
Current Lumination(R) 
11.4 to 12.6V DC 0.5 to SADC 60W Yes 0.99 Long GEO60/MV/D12T1-A 36X539 
90 to 305V AC 23 to 25.5V DC 3.3ADC 80W Yes 0.99 Long GE080/MV/D24T1-A 26JT35 
24V DC 3.8ADC 180W No 0.99 Long GE180/MV/V24T1-C 26JT34 
Lutron Hi-lume 1% A Series 
120V AC 12V DC 0.21 to 1.95ADC 5 to 40W Yes 0.99 Compact LTEA4U1UKL-AV120 38AY05 
24V DC 0.21 to 1.95ADC 5 to 40W Yes 0.99 Compact LTEMUTUKL-CV240 38AY06 
Programmable LED Drivers 
Advance Xitanium 
20 to 56V DC 0.20 to 0.70ADC 39W Yes Greater Than 0.9 Long 913701213402 46N415 
120 to 425V DC 0.35ADC 150W Yes 0.9 Long LEDINTA0350C425DO 46N411 
120 to 277V AC 120 to 280V DC 0.53ADC 150W Yes 0.9 Long LEDINTA0530C280D0 46N412 
60 to 210V DC 0.70ADC 150W Yes 0.9 Long LEDINTA0700C210D0 46N413 
120 to 425V DC 0.35ADC 150W No 0.9 Long LEDINTA0350C425F0 4HGL7 
60 to 210V DC 0.70ADC 150W No 0.9 Long LEDINTA0700C210FO 4HGL8 
120V AC 2.8 to 32.6V DC 0.35ADC 12W No 0.9 Long LED120A0350C33F 4HGL3 
2.8 to 24.6V DC 0.70ADC 17W No 0.9 Long LED120A0700C24FM 4HGL5 
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LED Drivers for Type C Light Bulbs 


LED drivers for Type C light bulbs are used to retrofit fluorescent lighting fixtures so they can be 

used with UL Type C LED linear light bulbs, which are more energy efficient than fluorescent bulbs. 

The drivers allow facilities to convert their fluorescent lighting fixtures to LED technology without the 
expense of replacing the fixtures entirely. They protect UL Type C LED light bulbs from damaging fluctua- 
tions in the power supply that can reduce the quality of their light output, and they power the bulbs by 
converting high-voltage alternating current (AC) into low-voltage direct current (DC). 


45MX70 


Number of Input Output Output Power Power Mfr. Item 
к ШЕ Supported Voltage Voltage Current Output Dimming Factor Model No. 
штеп 
Lightech(TM) 
4 120 to 277V AC 26 to 34V DC 4.24ADC 144W Yes Greater Than 0.9 LED36T/DR/D4L 55GU66 
LumenChoice(TM) 
2 120 to 277V AC 26 to 34V DC 0.48ADC 33W Yes Greater Than 0.9 LED/DR/D2ULW 55GU67 
2 120 to 277V AC 26 to 34V DC 0.72ADC 50W Yes Greater Than 0.9 LED/DR/D2L/HW 55GU69 
4 120 to 277V AC 26 to 34V DC 0.48ADC 66W Yes Greater Than 0.9 LED/DR/DAULW 55GU68 
4 120 to 277V AC 26 to 34V DC 0.62ADC 100W Yes Greater Than 0.9 LED/DR/D4L/HW 55GU70 
Advance 
Centium 
120 to 277V AC 350V DC 0.25AAC 9 to 34W No 0.81 to 0.98 ICN-2P16-TLED-N — 45MX70 
2 120 to 277V AC 350V DC 0.20AAC 32W Yes 0.99 IZT2P16TLEDSC35| 404К51 
4 120 to 277V AC 550V DC 0.25AAC 910 34W No 0.92 to 0.99 ICN-4P16-TLED-N — 45МХ71 
Xitanium 
— 120 to 277V АС 215V DC 0.34ADC 28W No 0.9 913701269202 55ЕҮ04 
— 120 to 277V AC 215V DC 0.51ADC 43W No 0.9 913701269302 55EY05 
— 120 to 277V AC 215V DC 0.68ADC 54W No 0.9 913701269402 55EY06 
454 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Programmable LED Drivers FULHAM. 


«г quit E—— > Drivers сап be programmed to provide a specific voltage and current output that meets the power requirements of particular 
Cet fixtures. Operators enter the desired specifications into a compatible programming device and then plug the device into the driver 


d 162D70 to upload the specifications to the driver. Once the driver is programmed to the desired specs, it can be installed in the fixture. 
Input Output Output Power Power Case Mfr. Item 
Voltage Voltage Current Output Dimming Factor Form Factor Series Model No. 
Programmable LED Drivers 
10t057V DC — 250to 1050mA 40W Yes Greater Than 0.92 Long WorkHorse — TIM1UNV105P-40E 162070 
10t057V DC — 250to 1050mA 60W Yes Greater Than 0.9 Long WorkHorse — TIM1UNV105P-60E 162071 
120142. 10to57VDC 25010 1050mA 60W Yes Greater Than 0.9 Compact WorkHorse — TIM{UNV105P-60F 162072 
277V AC 10to0 57V DC 500to 2100mA 60W Yes Greater Than 0.95 Long WorkHorse — TIM1UNV210P60L 162074 
30to56VDC 170010 2400mA 96W Yes Greater Than 0.9 Long WorkHorse — TIM1UNV240P-96L 162075 
50 to 150V DC 500 to 1500mA 100// Yes Greater Than 0.9 Compact X WorkHorse — T1M1UNV150P100C 162076 
Ballast & Driver Accessories 
Hand Held Remote LED Driver Programmer TPSB-100 162D88 
Number 
3 4 Input of Bulbs Мах. Bulb Ballast Mfr. Item 
6ZETO А Апай Voltage Supported Watts — Factor Model No. 
Ss А T5HO Bulb Type 
: 120/277V АС 2 39W 1 EHDT539MU210 180862 
i 1 24W 1 EHDT524MU110 180865 
- s i 1 39W 1 EHDT539MU110 186861 
i m . 120 to 277V AC 1 54 W 1 EHDT554MU110 mE 
a || peoe 2 24W 1 EHDT524MU210 18С866 
zs LUTRON. 2 54W 1 EHDT554MU210 180860 
" s = T8 Bulb Type С 
Proprietary Continuous Dimming TNI — 1 — 8 Г — EDU ТЫШ 
ЕІ t B il t 1 32W 1 EHDT832MU110 180849 
uorescent ballasts 1 32W — 1.17  — EHDTB32MUTI7 180851 
. 2 17W 1 EHDT817MU210 18858 
= Programmed Rapid-Start Ballast Start Type 2 25W 1 EHDT825MU210 180856 
à : s "T f 120 to 277V AC 2 32W 1 EHDT832MU210 18850 
Proprietary continuous dimming ballasts are only compatible with continuous 5 32 W 117 EHDT832MU217 18852 
immi i 3 32W 1 EHDT832GU310 18853 
dimming controls from the same manufacturer and series. The ballasts and Ы КАН ny ERU БЕНЕН Tarasa 
dimming controls interface precisely with each other, which makes them more Lutron Hi Lume(R) 3D 
reliable than other types of ballasts and dimming controls. These ballasts allow T5 Bulb Type 1 Гү 1 — АГИ 
a light fixture's light output to be adjusted from 100% light output all the way 1 21W 1 H3DT521CUTTO ALFWS 
down to the ballasts' lowest light output setting. They are most often used in 1 250 1 H ЕШТ52ЕСІЛ 0 Un 
fluorescent fixtures in lighting system retrofits or new construction lighting 1 40W 1 H3DT540GUT10 6ZETO 
installations for large facilities. 1 50W 1 H3DT550GU110 6ZET2 
120 to 277V AC 2 14W 1 H3DT514CU210 ALFW7 
Number 2 21W 1 H3DT521CU210 ALFWS 
Input of Bulbs Мах. Bulb Ballast Mfr. Item 2 28 W 1 H3DT528CU210 4LFW5 
Voltage Supported Watts Factor Model No. 2 36 W 1 H3DT536GU210 6ZER9 
Lutron EcoSystem(R) 2 40 W i H3DT540GU210 6ZET1 
T4 Bulb Type 2 50 W 1 H3DT550GU210 6ZET3 
1 18W 0.95 EC3DT418KU18 6ZET4 3 40W 1 H3DT540GU310 6ZET9 
1 32W 0.95 EC3DTAMWKU1S 67ЕТ6 T5HO Bulb Type 
1 32W 0.95 EC3DT4MWKU1 60АВ98 1 24W 1 H3DT524CU110 6ZER2 
120 to 277V AC 1 42W 0.95 EC3DTA42KU18 6FVYO 1 39W 1 H3DT539CU110 6ZER4 
2 18 W 0.95 EC3DT418KU2S 67ЕТ5 120 to 277V AC 1 54W 1 H3DT554CU110 6ZER6 
2 32W 0.95 EC3DT4MWKU2 60АВ99 о 2 24W 1 H3DT524CU210 6ZER3 
2 32W 0.95 EC3DT4MWKU2S 6FVX9 2 39 W 1 H3DT539CU210 6ZER5 
T5 Bulb Type 2 54W i H3DT554CU210 6ZER7 
120/240/277 V 2 28W 1 ECSNST528CU210R 610М55 T8 Bulb Type 
120 to 277V AC 1 28W 1 EC5T528JUNV1 60ATO1 1 17W 1 H3DT817GU110 180847 
2 28W EC5T528JUNV2 60AT02 1 1T7W 1 H3DT817CU110 4LFV6 
T5HO Bulb Type 1 17W 147 H3DT817CU117 ALFX6 
120/240/277 V 1 54W 1 ECBNST554CU110R 61ШИ54 1 25W 1 H3DT825CU110 ALFV8 
120 to 277V AC 1 54W 1 EC5T554JUNV1 60AT03 1 25W 147 H3DT825CU117 4LFX4 
2 54 W 1 EC5T554JUNV2 60АТ04 1 32W 1 H3DT832CU110 ALFWT 
T8 Bulb Type 1 32W 147 H3DT832CU117 4LFX1 
2 32W 0.85 EC5T832GUNV2 60AT05 1 32W 1 H3DT832GU110 5NUJO 
120 to 277V AC 2 32W 0.85 EC5T832GUNV2L  60AT06 1 40W 1 H3DT840CU110 6ZERO 
2 32W 0.85 EC51832JUNV2 60AT08 2 17W 1 H3DT817GU210 180848 
3 32W 0.85 EC5T832GUNV3L ^ 60AT07 120 to 277V AC 2 17W 1 H3DT817CU210 ALFV7 
Lutron EcoSystem(R) EC5NS Series 2 17W 117 H3DT817CU217 ALFX7 
T5 Bulb Type 2 25W 1 H3DT825CU210 ДРМ 
120/240/277/АС 1 28 W 1 ECSNST528CU110R 780068 2 25W 1.17 H3DT825CU217 41ҒХ5 
2 54W 1 EC5NST554CU210R 780069 2 32W 1 H3DT832CU210 ALFW2 
Lutron EcoSystem(R) H-Series 2 32W 147 H3DT832CU217 4LFX2 
1 14W 1 EHDT514MU110 18С869 2 32W 1 H3DT832GU210 5NUJ1 
420/277 AC 1 21W 1 ЕНОТ521М0110 180867 2 40W 1 H3DT840CU210 6ZER1 
1 28W 1 EHDT528MU110 18C863 3 17 W 1 H3DT817GU310 6ZET7 
2 28W 1 EHDT528MU210 18C864 3 17W 147 H3DT817GU317 6ZET8 
120 to 277V AC 2 14W 1 EHDT514MU210 180870 3 32W 1 H3DT832GU310 ALFW3 
2 21W 1 EHDT521MU210 180868 3 32W 147 H3DT832GU317 ALFX3 
PHILIPS 
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Line-Voltage Continuous Dimming Fluorescent Ballasts 


Line-voltage continuous dimming ballasts are compatible with line-voltage continuous dimming controls. 
They receive control signals through their power leads, so they don't require any extra wiring to connect 
them to the lighting controls. The ballasts allow a fixture's light output to be adjusted from 100% light output 
all the way down to the ballasts' lowest light output setting and are used in fluorescent fixtures in confer- 
ence rooms, private offices, auditoriums, and other areas where lights will be dimmed infrequently. 


Input Ballast Ballast Number of Number of Bulbs per Ballast Mfr. Item 

Voltage Max. Bulb Watts Factor Lamp Type Bulbs Supported F17T8 F25T8 F28T8 F32T8 F32T8U Model No. 
Programmed Ballast Start Type 
Advance Mark 10(R) Powerline 


32W 0.05 to 1 T8 1 1 1 1 1 1 REZ-132-SC 1FYF3 
120V AC 32W 0.05 to 1 T8 2 2 2 2 2 2 REZ-2532-SC  3VK03 
32W 0.05 to 0.97 T8 2,3 3 2 3 3 3 REZ-3832-5C 3/К04 
277V АС 32W 0.05 to 1 T8 2 2 2 2 2 2 VEZ-2532-S5C  3VK07 
32W 0.05 to 0.97 T8 2,3 3 2 3 3 3 VEZ-3832-SC  3VK08 
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0-10V Continuous Dimming Fluorescent Ballasts 


These continuous dimming ballasts are compatible with 0-10V continuous dimming controls 
and use a low-voltage analog control signal to dim a light fixture's light output to any level 
between 100% light output and the ballasts' lowest light output setting. They are used in fluo- 
rescent fixtures in a wide variety of settings, but may not be suitable for lighting systems that 
require long wire runs to connect the ballasts to the lighting controls. 


34GN61 


Number Number of Bulbs per Ballast 
Input Max. Ballast Ballast of Bulbs Mfr. Item 
Voltage Bulb Watts — Factor Lamp Type Supported F25T8 F26DBX F28T5 F28T8 F32T8 F32T8U Model No. 
Programmed/Rapid Ballast Start Type 
Current UltraStart(R) 
120 to 277V AC 114W 0.88 T8 3,4 3or4 — 4 3or4 3or4 — GE432MVPS-N-V03 12V432 
Programmed Ballast Start Type 
Advance Mark 10(R) Powerline 
120V 49W 0.05 Compact Fluorescent, T4 1 — 1 REZ-1142-M2-LD-K 1FYF6 
58W 0.05 — Compact Fluorescent, T4 1/2 -- 1 0г2 REZ-2026-M2-LD-K 1FYF5 
Advance Mark 7(R) 0-10V 
32W 0.05 to 1 T8 1 1 — — 1 1 1 Sm 24539 
32W 0.05 to 1 T8 2 2 -- 0 2 2 2 IZT-2PSP32- 34GN61 
120 to 277V AC — 58 W 0.03 to 1 T5 2 = = 2 = = = 127-2528-0 20JT67 
32W 0.03 to 1 T8 3 E] — 0 3 3 3 IZT-3PSP32-SC 34GN62 
Rapid Ballast Start Type 
Current UltraStart(R) 
120 to 277V AC 58W 0.88 T5, T8 1,2 1or2 — 2 Тог2 1or2 — GE232MVPS-N-V03 12V430 


— PHILIPS 
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2-Phase Step Dimming Fluorescent Ballasts 


Two-phase step dimming ballasts are compatible with two-phase step dimming controls and are used 
in fluorescent fixtures in classrooms, hallways, and other settings that don't require a wide range of 
dimming. They alter the supply voltage to dim the fixtures’ light output to specific levels, for example 
100% (full brightness), 50%, and 0% (off). 


Input Ballast Ballast Number of Number of Bulbs per Ballast Mfr. Item 
Voltage Max. Bulb Watts Factor Lamp Type Bulbs Supported F28T5 F35T5 F17T8 Model No. 
Programmed Ballast Start Type 
Advance Optanium 
Петти 28 W 0.95 Т5 1,2 2 1 2 1OP-2528-95-S0-SD 2LMW6 
to E В 
28W 1.15 T5 1,2 1or2 1 1or2 115-SC-SD 2LMW7 
Current UltraStart(R) 
120 to 277V AC 54W 0.99 to 1.05 T5 4 0 — 0 GE454MVPS90-E-S__34GN99 


35JE75 


Rapid-Start Electronic Fluorescent Ballasts Current © 


Rapid-start electronic fluorescent ballasts turn on lights near-instantaneously. They are less damaging to light bulbs than instant-start ballasts and are used in fluo- 
rescent fixtures that will be turned on or off frequently via occupancy sensors and other lighting controls that automatically operate the lights. These ballasts are not 
dimmable. 
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Input Max. Input Ballast Number of Mfr. Item 
Voltage Bulb Watts Watts Factor Bulbs Supported Number of Bulbs per Ballast Model No. 
Compact Fluorescent Bulbs F F13DBX F18BX F26DBX F32BX F42BX 
LumaPro(R) 
13 W 12W 0.8 1 — 1 16X951 16X951 
120V AC 13W 29W 0.87 2 2 2 16X952 16X952 
18 W 31W 0.88 1,2 — — 2 — — — 16X953 16X953 
Fulham Firehorse PONY 
120/230V AC 32W 20 to 31W 0.842 to 1.046 1 NPY-120-126-CFL ^ 35JE75 
39W 26 to 38W 0.966 to 1.013 2 NPY-120-218-CFL 35/Е76 
Advance SmartMate(R) 
16W 29W 1 1,2 = 1or2 пааша 47733 
21W 35W 0.95 1,2 — — 1or2 — — ICF-2518-Hi-LD-K 47734 
12010 277V AC — 56W 51W 1 12 = = = Tor2 1 1 ICF-2526-HI-LD-K 47735 
70W 93W 0.97 2 — — — 2 2 2 ICF-2542-M2-LD-K X 5YG67 
T5 Bulb Type F13T5 F14T5 F15T8 F21T5 
Fulham Firehorse PONY 
120V AC 30W 23 to 30W 1.074 1,2 2 2 1 -- — SC-120-213-LT5 —— 35JE77 
T12 Bulb Type F25T12 F30T12 F34T12 F40T12 F48T12 F60T12 
Current ProLine(TM) 
120 to 277V AC 75 W 28W 0.87 1,2 1 0г2 1072 1072 1072 — GE240PS-MV-N 4PRX3 
Advance Centium(TM) — 
40W 72W 0.85 2 — 2 2 2 — — ІСМ-2540-М 4FZN3 
120 to 277V AC — 110 W — 196 to 191W 03 12 2 Tor2 ICN-28110-8C — 4VMY7 
Advance AmbiStar(TM) 
120V AC 40W 72W 0.85 2 = 2 2 2 — RELB-2840-N 57М02 
LumaPro(R) 
120 to 277V AC 110W 180W 0.89 2 2 2 4KGH5 4KGH5 
456 Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Programmed Rapid-Start Electronic Fluorescent Ballasts 


Programmed rapid-start electronic fluorescent ballasts turn on lights near-instantaneously. These non-dimmable ballasts are more energy efficient and less 
damaging to light bulbs than instant-start ballasts and rapid-start ballasts. They are used in fluorescent fixtures that will be turned on or off frequently via occu- 


pancy sensors and other lighting controls that automatically operate the lights. 


Number 
Input Max. Input Ballast of Bulbs Mfr. 
Voltage Bulb Watts Watts Factor Supported Number of Bulbs per Ballast Model 
Compact Fluorescent Ballast Bulb Type F13BX F13DBX F18DBX F26DBX F32TBX F40BX 
Current Multi-Volt ProLine 
13W 29W 1 2 1 1 1 — — — GEC213-MVPS-3W 
18 W 39W 1 2 — — 2 1 — — GEC-218-MVPS-3W 
120 to 277V AC 26 W 54W 1 2 = = = 2 1 = GEC226-MVPS-3W 
42W 43W 0.99 2 2 1 GEC-242-MVPS-3W 
LumaPro(R) 
13 W 32W 1 1.2 1or2 1or2 4KGJ7 
18W 36W 0.94 1:2 1 0:2 16X954 
18W 40W 14 1,2 — 1or2 1or2 — — 16X959 
26W 56W 0.87 1,2 — — — 1or2 1 — 4KGJ9 
орав 26 W 53W 0.86 1.2 = = = Тог2 1 16X960 
40W 87W 0.88 1,2 1or2 16X956 
42W 88W 0.92 1,2 — — — 2 — 1or2 16X961 
42W 88W 0.92 2 — — — 2 2 2 4KGL2 
Compact Fluorescent, 2D, T5, T5HO Ballast Bulb Type F13BX F18BX F212D F26DBX F282D F39BX 
Fulham Firehorse RaceHorse 
120 to 277V AC 57W 17t059W 0.88 їо 1.06 1,2 1or2 2 1or2 1or2 1 1 RHA-UNV-226-K 
57W 171059/ 0.88 їо 1.44 1:2 1or2 2 1or2 1or2 1 1 RHA-UNV-226-C 
T5 Ballast Bulb Type F14T5 F24T5 F28T5 F54T5 F55BX F58T8 
Advance Centium(TM) 
28W 62 to 63W 1.03 1,2 1or2 — 1or2 — — — ІСМ-2528-М 
12010 2 (AC 28W  631064W 103 1.2 Тог2 = Тог2 = = = ICN-2528-T 
Current UltraStart(R) 
347 to 480V AC 118W 63W 1 1,2 == — 1or2 = 1or2 GE254PS347/480-F 
28 W 41 to 60W 0.96 1:2 2 1or2 1or2 — — — GE-228-MV-PS-N-MC 
120 to 277V AC 54W 104 to 105W 1 1,2 — — 10г2 — — GE254-MV-PS-A 
222W 63W 1 1,2,3,4 — — — 1,2,3, or 4 = 1, 2, 3, or 4 GE454-MV-PS90-F 
LumaPro(R) 
39 W 85 W 1 2 — 1or2 4KGG1 
39W 87W 1 2 — 1or2 4KGG2 
120 to 277V.AC 55W 120 W 1 2 = = = Tor2 102 = 4KGG3 
55 W 228 W 1 4 = = = 2,3 0r4 2,3 or4 = 4KGE7 
T5HO Ballast Bulb Type F24T5 F39T5 F50BX F54T5 F55BX FC12T5 
Advance Centium(TM) 
24W 52W 1 1,2 1 0г2 1 ІСМ-2524-Т 
120 to 277V Аб 39W  851087W 1 1.2 Tor? Tor? ICN-2539-T 
347 to 480V AC 54W 119 to 120W 1 1,2 — — — 1or2 — — HCN-2854-90C-WL 
54W 117 to 120W 1 1:2 — — — 10г2 — 10г2 ІСМ-2554-Т 
120 to 277V АС 54W 117 to 119W 1 1,2 — — 1or2 1or2 1or2 — ICN-2854-90C-N 
54W 234 to 240W 1 3,4 — — — 3or4 — — ICN-4854-90C-2LS-G 
T8 Ballast Bulb Type F17T8 F25T8 F28T8 F32T8 F40T8 F58T8 
Advance Optanium 
32W 55 to 56W 0.89 1,2 1or2 1or2 2 1or2 — — ІОР-2Р5Р32-М 
32W 45 to 46W 0.89 1.2 1or2 1or2 2 1or2 1 — ІОР-2Р5Р32-1М/-М 
120 to 277V AC 32W 84 to 85W 0.88 2,3 20r3 20r3 20r3 20r3 — — ІОР-3Р5Р32-5С 
32W AW 0.65 2.3 20r3 20r3 20r3 20r3 — — IOP-3PSP32-LW-SC 
32W 109 to 110W 0.88 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 — — ІОР-4Р5Р32-5С 
32W 93 10 94// 0.71 3,4 3or4 30г4 3or4 3or4 — — I0P-4PSP32-LW-SC 
Current UltraStart(R) 
120 to 277V AC 59W 19W 0.88 1,2 1or2 10r2 1or2 1or2 = — GE232-MV-PS-N 
Fulham Firehorse IceHorse 
157W 66 to 157W 1 122: 1072 IH2-UNV-270-T8 
es 99W 3010 99W 1 1.2 = Tor2 = Тог? Тог? = IH1-UNV-232-T8 
LumaPro(R) 
120 to 277V AC 40W 56W 0.88 2 1or2 10r2 1or2 1or2 il — 4KGD8 
T8HO Ballast Bulb Type F40T8 F48T8 F60T8 F72T8 F96T8 
Advance Centium(TM) 
120 to 277V AC 86 W 178 їо 182W 1 1,2 1or2 10r2 1or2 1or2 1or2 — ICN-2586-SC 
T8, T12 Ballast Bulb Type F42/F48T12 F48T12 F48T8 F60T12 F60T8 
Fulham Firehorse IceHorse 
120 to 277V AC 145W 54 to 145W 0.49 1,2 1or2 Тог2 10г2 10г2 1or2 — IH3-UNV272T12HO 
T12 Ballast Bulb Type F48T12 F60T12 F72T12 F96T12 
Current ProLine(TM) 
120 to 277V AC 204 W 103W 0.88 1,2 2 2 2 1or2 — — GE296H0-MVPS-N 


* Kit includes ballast, snap-on-plate, required wires, wire removing tool, nuts, and screw. 
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Item 
No. 


2XKV9 
2XKW1 
2XKW2 
6DGLO 


4KGJ7 
16X954 
16X959 
4KGJ9 
16X960 
16X956 
16X961 
4KGL2 


39JE73 * 
35JE74 


SAAL4 
1FYF7 


26X010 
22EM06 
42W128 
42W129 


4KGG1 
4KGG2 
4KGG3 
4KGE7 


3CE44 
3CE45 
2LMW5 
3CE46 
24W561 
1FYES 


13Y375 
13Y376 
SKNJ2 
29NT97 
5KNJ3 
29NT98 
2DCX1 


35JE71 
35JE70 
4KGD8 
5КВ48 


35JE72 


39WE25 
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Details on page A1. 


PHILIPS 


ADVANwcE Current © Ші». Watran 
Instant-Start Electronic Fluorescent Ballasts 


Instant-start electronic fluorescent ballasts turn on lights immediately and are used in fluo- 
rescent fixtures in warehouses and other areas where lights are left on for long periods of 
time. These non-dimmable ballasts provide high voltage at start-up and should not be used 
with occupancy sensors or other lighting controls that turn lights on or off frequently. 


FULHAM. 


Lighting... Global Inteligent: Sustainable. 


Number 
Input Max. Ballast of Bulbs Mfr. Item 
Voltage Bulb Watts Factor Supported Number of Bulbs per Ballast Brand Model No. 
Compact Fluorescent Bulbs F18BX F24BX F32BX F36BX F39BX F40BX 
40 W 0.88 1,2 1or2 Advance Centium ICN-2TTP40-SC 1XWJ5 
40W 0.88 3 3 Advance Centium ICN-3TTP40-SC 1XWJ6 
120 to 277V AC 40W 0.99 2 2 Current UltraMax(R) GEC240MAX-A 6TWG8 
40W 0.99 3 — — 3 — = 3 Current UltraMax(R) GEC340MAX-A 6TWG9 
40 W 0.88 1,2 1or2 1or2 = 1or2 1or2 1or2 LumaPro(R) 16X955 16X955 
40W 0.88 2,3 — — — 20r3 20r3 20г3 LumaPro(R) 16X957 16X957 
T5, T8, T12 Bulb Type F15T8 F15T12 F28T5 F32T8 F39T5 F96T12 
30W 1.03 1 — — 1 — — — Fulham Firehorse WorkHorse WH1-120-L 35JE49 
28W 14 1,2 1or2 1 Fulham Firehorse WorkHorse WH22-120-C 35ЈЕ56 
120V AC 32W 0.8 1,2 1or2 1 Fulham Firehorse WorkHorse WH22-120-L 35JE55 
38 W 0.87 1,2 1 1 1 1 = = Fulham Firehorse WorkHorse WH2-120-C 35ЈЕ52 
38W 0.87 1,2 1 1 1 1 — — Fulham Firehorse WorkHorse WH2-120-L 35ЈЕ51 
39W 0.9 1,2 1 1 1 1 == = Fulham Firehorse WorkHorse WH2-277-L 35JE53 
277V АС 39W 0.9 1,2 1 1 1 1 — — Fulham Firehorse WorkHorse WH2-277-C 35JE54 
62W 14 1,2 Tor2 Tor2 = Tor2 1 = Fulham Firehorse WorkHorse WH3-277-L 35JE59 
62W 14 1,2 Tor2 Tor2 = 1or2 1 — Fulham Firehorse WorkHorse WH3-277-C 35JE60 
62W 0.93 1,2 1 1 2 1 1 — Fulham Firehorse WorkHorse WH4-120-L 35JE63 
120V AC 73W 0.93 Т2 Tor2 Tor2 = 1or2 1 — Fulham Firehorse WorkHorse WH3-120-L 35JE57 
73W 0.99 12 Tor2 Tor2 Tor2 1 — Fulham Firehorse WorkHorse WH3-120-C 35JE58 
оттү АС 108 W 0.92 1,2,3,4 1 for2 Tor2 3or4 2 Tor2 Tor2 Fulham Firehorse WorkHorse WH6-277-L 35JE67 
TI3W 1.15 1,2,3,4 | 3or4 2,3014 3or4 20г3 Tor2 Fulham Firehorse WorkHorse WH5-277-L 35JE65 
127 W 0.87 {1,2,3,4 3or4 2, 3, or 4 = 3or4 20r3 1or2 Fulham Firehorse WorkHorse WH5-120-L 35JE64 
242 W 1.17 1, 2,3,4 4 3 Fulham Firehorse WorkHorse WH7-120-L 35JE68 
65W 0.8 1,2,3,4 | 2,3, ог4 20r3 = = 1 = Fulham Firehorse WorkHorse WH33-120-L 35JE61 
120V AC 65 W 0.87 1,2,3,4 | 23,074 20г3 — — 1 — Fulham Firehorse WorkHorse WH33-120-C 35JE62 
95W 1.15 1,2,3,4 1or2 1or2 3or4 2 1 0:2 1or2 Fulham Firehorse WorkHorse WH6-120-L 35JE66 
iw — 098 YE% Бов A45o6  — 6 — 3405 2 Fulham Firehorse WorkHorse WH8-120-L 35JE69 
T8 Bulb Type F17T8 F25T8 F28T8 F32T8 Ғ40Т8 F96T8 
32W 0.91 1 1 1 1 1 — — Advance Centium(TM) CN-1P32-N SHHH4 
32 W 0.88 1 1 1 1 1 — - Advance Centium(TM) CN-132-MC 5KB44 
32W 0.89 1,2 1or2 1or2 Tor2 1or2 1or2 — Advance Centium(TM) CN-2P32-N 2MCX5 
32W 0.88 2 2 2 2 2 — — Advance Centium(TM) ICN-2M32-MC 5KB46 
32 W 0.88 2,3 20r3 20г3 20г3 20г3 2 — Advance Centium(TM CN-3P32-N TVN21 
32 W 0.89 3,4 30г4 3or4 30г4 3or4 3 — Advance Centium(TM CN-4P32-N 1VN22 
32W 0.91 1 1 1 1 1 = = Advance Optanium OPA-1P32-N SPTN3 
32W 0.77 1 1 1 1 1 — = Advance Optanium OPA-1P32-LW-N 5РТМ5 
32W 1.18 1 1 1 1 1 = = Advance Optanium OPA-1P32-HL-N SPTN7 
120 to 277V AC 32W 0.89 1,2 1or2 1or2 Тог2 1or2 1 -- Advance Ор anium IOP-2P32-HL-N 1FEW2 
32W 0.87 1,2 1or2 1or2 Тог2 1or2 1 — Advance Optanium OPA-2P32-N SPTN4 
32 W 0.77 1,2 1or2 1or2 1or2 1or2 1 -- Advance Optanium OPA-2P32-LW-N 5PTN6 
59W 0.87 1,2 1or2 Advance Optanium OP-2P59-N 1XWJ3 
32W 0.89 2,3 20r3 20r3 20r3 20r3 — -- Advance Optanium IOP-3P32-HL-N 1FEW3 
32W 0.87 2,3 20r3 20r3 20r3 20r3 2 — Advance Optanium OPA-3P32-N 21AN20 
32W 0.77 2,3 20r3 20r3 20r3 20r3 2 — Advance Optanium OPA-3P32-LW-N 21АМ21 
32W 0.87 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 3 — Advance Optanium OPA-4P32-N 36N040 
32W 0.77 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 3 — Advance Optanium OPA-4P32-LW-N 41H214 
32W 0.89 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 3 — Advance Optanium OP-4P32-HL-SC 36ND50 
145W 0.82 1,2 1or2 1or2 Current ProLine(TM) GE286MAXHO-N 14H321 
120V AC 53 W 0.83 1,2 10г2 Tor2 1or2 Tor2 = = Current ProLine(TM) GE232-120-RES 4XLC4 
105 W 0.79 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 = Current ProLine(TM) GE432-120-RES 4XLC5 
120 to 277V AC 108 W 0.87 1,2 1or2 1or2 Current UltraMax(R) Р GE259MAXP-N-ULTRA 3CB72 
347V AC 48W 0.77 1,2 10г2 10г2 1or2 1or2 = Current UltraMax(R) GE-232-MAX347-L 4Х109 
53W 0.77 1,2 1or2 Tor2 1or2 1or2 = = Current UltraMax(R) GE-232-MAX347-N 4XLC6 
56W 0.88 1,2 10г2 10г2 1or2 1 0г2 1072 = Current UltraMax(R) G GE232MAX-G-N 2VEW9 
120 to 277V AC 32W 0.77 2,3 20r3 20r3 20r3 20r3 20r3 = Current UltraMax(R) P GE332-MAX-L/ULTRA 56/00 
32W 0.87 2,3 20r3 20r3 20r3 20r3 20r3 = Current UltraMax(R) P GE-332-MAX-H/ULTRA 56/02 
81W 0.87 2,3 20r3 20г3 20г3 20г3 2 = Current UltraMax(R) G GE332MAX-G-N 4PRW8 
347V AC 106 W 0.87 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 = = Current UltraMax(R) P GE-432-MAX347-N 4XLC8 
120 to 277V AC 113W 0.87 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 3 — Current UltraMax(R) G GE432MAX-G-N 4PRX1 
148 W 1.18 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 3 = Current UltraMax(R) P GE432MAXP-H-ULTRA — 2XKW6 
347V AC 96W 0.77 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 = = Current UltraMax(R) GE-432-MAX347-L 4XLD2 
25 W 0.77 1 1 1 1 1 = = Current UltraMax(R) P GET32MAXP-L-ULTRA — 2VEW6 
28W 0.87 1 1 1 1 1 = = Current UltraMax(R) P GET32MAXP-N-ULTRA 28173 
49W 0.77 12 Тог2 Тог2 Тог2 Тог2 — — Current UltraMax(R) P. GE232MAXP-L-ULTRA — 2VEW7 
53W 0.77 12 Тог2 Тог2 Тог2 1or2 — — Current UltraMax(R) Р GE232MAXP-N-ULTRA — 2VEW8 
76W 1.18 1.2 1or2 Tor2 1or2 1or2 Tor2 = Current UltraMax(R) P GE232MAXP-H-ULTRA 56/А9 
32W 0.87 2,3 2 or3 2 or 3 2 or3 20г3 20г3 — Current UltraMax(R) P GES32MAXP-N-ULTRA 56/01 
101W 0.77 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 3or4 — Current UltraMax(R) P GE432MAXP-L-ULTRA — 5GVC3 
110W 0.88 3,4 3or4 3or4 3or4 3or4 — — Current UltraMax(R) P GE432MAXP-N-ULTRA 56/04 
40W 1.18 2 1or2 1or2 1or2 10г2 1 = LumaPro(R 4KGE4 4KGE4 
120 to 277V AC 40W 0.89 2 1or2 10г2 10г2 10г2 1 — LumaPro(R 4KGL4 4KGL4 
59 W 0.83 2 1or2 LumaPro(R 4KGF7 4KGF7 
40 W 1.18 3 20r3 20r3 20r3 20r3 2 — LumaPro(R 4KGE5 4KGE5 
40W 0.88 3 20r3 20r3 20r3 20r3 2 = LumaPro(R 4KGF5 4KGF5 
40 W 1.16 4 3or4 3or4 3or4 3or4 3 — LumaPro(R 4KGE6 4KGE6 
40 W 0.88 4 3or4 3or4 3or4 3or4 3 = LumaPro(R AKGF6 4KGF6 
40 W 0.77 4 3or4 3or4 3or4 3or4 3 — LumaPro(R 4KGK9 4KGK9 
40 W 0.89 1,2 2 2 1or2 2 1 = Watran LPT80210 451F82 
40W 0.98 1,2 1 2 1or2 1 1 — Watran LPT80211 451F83 
40W 0.89 1,2,3,4 4 4 1, 2, 3, or 4 4 3 == Watran LPT80215 451F84 
T9 Bulb Type FC8T9 FC12T9 
120V AC 32W 0.89 2 2 2 Watran 80227 451F97 
T12 Bulb Type F48T12  F60T12 F64T12 F72T12  F84T12 F96T12 
120 to 277V AC 75 W 0.88 1,2 = = — 1072 = 1or2 Advance Centium(TM) ICN-2P60-N 4VMY6 
141 W 0.87 1,2 1or2 1or2 1or2 1072 1or2 1or2 Current ProLine(TM) GE-260-IS-MV-N 4PRX4 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Ballasts 
Preheat-Start Magnetic 

Fluorescent Ballasts ADVANCE 

Preheat-start magnetic fluorescent ballasts take a few seconds to turn on light bulbs. These = 


ballasts have a longer lifespan and are less damaging to bulbs than trigger-start ballasts. 


Number 
Input Max. Input Ballast of Bulbs Mfr. Item 

Voltage Bulb Watts Watts Factor Supported | Number of Lamps per Ballast Model No. 
Compact Fluorescent F212D F26DBX Ғ2820 

120V AC 28W 26W 0.83 1 1 1 1 H-1026-TP-W 3/983 
T5, T9, T12 F415 F6T5 F8T5 

120V AC 8W 11W 1.08 1 1 1 1 LC-4-9-C 6V834 

= PHILIPS 
Sign Ballasts s5vance 


Sign ballasts provide power to light up TOHO 
or Т12Н0 high-output light bulbs used in 
indoor and outdoor signs. They withstand cold 
temperatures, rain, and other harsh weather. 
These ballasts are designed power specific 
quantities and lengths of bulbs. When one 


bulb in the circuit fails, the other bulbs will = = 


n . 35XR86 
stay lit so the burnt-out bulb can be quickly 
identified and replaced. 
Max. Total 
Input Number of Min. Total Lamp Min. Start Mfr. Item 
Voltage Watts Bulbs Supported Bulb Footage Footage Temp. Series Model No. 
120/277V AC 136 W 2 2ft 16 ft -20°F SignPRO ISB-0216-12-E 35XR86 
120/277V AC 273 W 4 4ft 32 ft -20°F SignPRO ISB-0432-14-E 35XR87 
120/277V AC 348 W 4 10 ft 40 ft -20°F SignPRO ISB-1040-14-E 35XR88 
120/277V АС 415 W 4,5,6 8ft 48 ft -20°F SignPRO ISB-0848-46-E 35XR89 
PHILIPS = 
АОУАМСЕ Current © 


Electronic HID Ballasts 


Electronic HID ballasts are more energy-efficient and less 
damaging to HID bulbs than other types of HID ballasts, and 
they provide accurate power regulation for consistent light 
output and light quality across the life of the bulbs. They 
also tend to be smaller and weigh less than other styles of 
HID ballasts. For use with metal-halide HID bulbs. 


Side Exit Leads 


4HGJ6 


Bottom Exit Leads 
w/Mounting Studs 


Ballast Operating Operating w/Mounting Feet 
Input Max. Bulb ANSI Start Amps Amps Mfr. Item Mfr. 
Voltage Watts Code Type @ 120V @277V Model No. Model 
Advance e-Vision(TM) 
120t0277VAC 20W _ C156/M156 Pulse _ 02А 90А = —__|IMH-G20-G-BLS 
120VAC — 22W C175 Pulse — 023A = RMH-20-K-LF 30PL0T | RMH-20-K-BLS 
торотту АС 290 CROMI3I Pulse — 037A 0.17 À = — | IMH-39-G-BLS 
39W C130/M130 Pulse 037А 0.17A | IMH-39-G-LF 4Н6Н8 = 
120/277VAC 50W 0199, M110 Pulse 048A 0.22A | IMHS0GLFM 600М02 E 
120to277vac zow 09У/М9801397 puse 068А 0.29A | IMH-70-E-LF — 30PLOG = 
zow 098/І98/01307 Puse 0.86 A 0.28A | IMH-70-G-LF 4HGJ6 | IMH-70-G-BLS 
zow С98/М98/С1397 Pulse 0.66А 0.28A | IMH-70-D-LF 4HGJ9 | IMH-70-D-BLS 
М139/М1 
120/277/ АС COEM 
тоо 809900) рие — 092A 04A  |IMH-100-D-LF  4HGK3 |IMH-100-D-BLS 
С102/М102/ 
iow ОМ рше — 14A 0.6A  |IMH-150-H-LF  4HGK6 | IMH-150-H-BLS 
Current Ultramax(TM) eHID 
GEMH20- 
120VAC — 20W M156 Pulse — 036A = = ШУ 
: ы PHILIPS 
Indoor Quiet HID Ballasts ADVANCE 


The inside of the housing on these HID ballasts is insulated to eliminate or greatly reduce the hum 


generated by HID ballasts. Also known as F-can ballasts, they are used in HID light fixtures in 
indoor areas where noise must be minimized. 


Input Max. ANSI Ballast Operating Amps Mfr. Item 

Voltage Bulb Watts Code Start Type © 1201 @ 277V | Brand Model No. 
For Use With High Pressure Sodium HID Bulbs 
120/277V AC 70 W 562 Pulse 0.82A 0.36А | Advance 72C7984-NP-001 6V769 
For Use With Metal Halide HID Bulbs 
120/277V AC 400 W M59 Probe 3.9A 17А | Advance 7206082-МР-001 1N109 
120/277V AC 100 W M90/M140 Pulse 11A . 048A | Advance 72C5381-NP-001 3V564 
120/277V AC 250 W M58 Probe 26А — 112A | Advance 72C5782-NP-001 3V565 
120/277V AC 70 W M98 Pulse 0.85A 0.37А | Advance 72C5282-NP-001 3V566 
120/277V AC 175 W M57/M107 Probe 175A 0.75А | Advance 72C5581-NP-001 6V768 
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Item 
No. 


30PL08 
30PL09 
4HGH9 


(HUBBELL) 


Wiring Device-Kellems 


Fluorescent Starters 
2-pin ceramic condensers. UL Listed. 
CSA Certified. 
Ballast Max. Replacement Mfr. Item 
Lamp Watts For Model No. 
8 FS-5 FS5 40244 
25 FS-25 Ғ525 40241 
40 FS-4 FS4 40242 
Ld 
É 
<SAcuityControls. 


Sensor Switch. 


Ballast 
Discriminator 


Handheld device confirms ballast type 
when pointed at a light fixture, the device 
turns green if the fixture is powered by an 
electronic ballast, and it turns orange if the 
fixture is powered by a magnetic ballast. 


Mfr. Item 
Model No. 
BD1 6DXD6 


459 


LIGHTING Scan. Order. Done. = p 
Ballasts Details on page A1. ma 
Max. Ballast Input ANSI Item 
PHILIPS mE. Bulb Watts Start Type Voltage С Code а No. 
400 W Pulse 120 to 277/А M59 urrent 45ММ55 
ADVANCE 400 W Probe — 120/208/240/277/480V AC M59 Current 48K858 
=, 400 W Pulse 120 to 277V AC M135/M155 LumaPro  4CRH5 
Current © 400W Pulse  120/208/240/277/480V АС M135/M155 LumaPro  4CRH8 
. 400 W Pulse 120 to 277V АС M135/M155 Advance 4PL63 
HID Ballast Kits 400 W Pulse 120/208/240/277/480/ АС M135/M155 Advance 6CATO 
180 W-— Pulse ОТИУ Miao Advance — 1NDJÀ 
а ; ulse vance 
HID ballast kits contain HID ballasts, —759Ww Pulse  120/208/240/277/480V AC М149 LumaPro — 1XUK5 
capacitors, ignitors, and other parts 750 W Pulse 120/208/240/2 T7480 AC M149 Advance em 
RES А 750 W Pulse 120 to 277V A M149/M181 LumaPro ACRJ7 
that are used to maintain HID light 1,000W Probe 12010 277V AC M47 Advance 1A030 
fixtures. They are used when replac- 1 000 W prope 120/20%:240/27/490У АС МИР Advance 1/03 
А Я А Я горе to Lumarro 
ing old ballasts and their coordinating -— 000 W Probe  120/208/240/277/480V AC — M47 LumaPro — 1XUEG 
components in HID fixtures. 1,000 W Probe 480V AC M47 Advance 6V624 
1,000W Probe  120/208/240/277/480V AC M47 Current 121018 
Мах. Ballast Input ANSI Item 1,000 W Pulse 120 to 277V АС M90/M140 Current 21GR17 
Bulb Watts Start Type Voltage Code Brand No. 1,000 W Pulse 120 to 277V AC М141 Advance 6CAU1 
Metal Halide 1,000W Pulse  120/208/240/277/480V AC | M141 LumaPro  6XPW6 
39W Pulse 120/277V AC M130 Advance 6CAT2 1,000 W Pulse 347/480V AC М141 Advance 3ZKX1 
50 W Pulse 120 to 277V AC M110 Advance 2LMV8 1,000W Pulse 347/480V AC М141 Advance 4ҮМҮ8 
50W Pulse 120 to 277V AC М110 LumaPro — 6XPW1 1,000W Pulse  120/208/240/277/480V AC — M141 Current AYRF1 
50W Pulse 120 to 277V AC M110 Advance 6CAT3 1,100 W Pulse 120 to 277V AC M141 LumaPro 4CRJ8 
70 W Pulse 120 to 277V AC M98 LumaPro 1XUD6 1,500 W Probe 120 to 277V AC M48 LumaPro 4CRJ4 
70 W Pulse 120 to 277V AC M98/M143 Advance 3LE31 1,500W Ргобе 480V AC M48 LumaPro  6XPW5 
100 W Pulse 120 to 277V AC M90 LumaPro — 1XUD7 1500W Probe 480V AC M48 Advance 6CAT4 
100 W Pulse 120 to 277V AC M90/M140 Advance 3/555 High Pressure Sodium 
150W Pulse 120 to 277V AC М102/М142 Advance 1FYG1 50W Pulse 120 to 277V AC $68 LumaPro 4CRH9 
150 W Pulse 120 to 277V AC M102/M142 ^ LumaPro ACRJ2 50W Pulse 120 to 277V AC 568 Advance 6V627 
175 W Probe 120 to 277V AC M57 LumaPro 1XUD8 50 W Pulse 120 to 277V AC 568 Advance 6CAU2 
175W Probe — 120/208/240/277/480V AC M57 LumaPro  1XUD9 70W Pulse 120 to 277V AC 562 Advance 14975 
175W Probe 120 to 277V AC M57/M107 Advance 3A531 70 W Pulse 480V AC $62 LumaPro 6XPW7 
175 W Pulse 120/208/240/277/480V АС M137/M152  LumaPro 1XUK1 100 W Pulse 120 to 277V AC $54 Advance 14031 
175W Pulse 120 to 277V AC M137/M152  LumaPro ACRJG 100 W Pulse 120 to 277V AC $54 LumaPro 1XUF3 
175W Pulse 120 to 277V AC M137/M152 Advance БСАТ5 100 W Pulse 480V AC $54 LumaPro  6XPW8 
200W Pulse 120 to 277V AC M136 LumaPro 4CRJ5 150 W Pulse 120 to 277V AC $55 Advance 1A032 
200 W Pulse 120 to 277V AC M136 Advance APL59 150 W Pulse 120 to 277V AC $55 LumaPro 1XUF4 
250 W Probe — 120/208/240/277/480V AC M58 Advance 1FYG2 150 W Pulse 120/480V AC $55 LumaPro ACRJT 
250W Probe 120 to 277V AC M58 Advance 1N108 150W Pulse 480V AC $55 Advance 6V760 
250 W Probe 120/208/240/V AC M58 LumaPro — 1XUE1 250 W Pulse 120 to 277V AC $50 Advance 1A033 
250 W Probe 120/208/240/277/480/ AC M58 LumaPro 1XUE2 250 W Pulse 120/208/240/277/480/ AC $50 Advance 1FYD9 
250W Probe 120 to 277V AC M58 Advance 34532 250W Pulse 120 to 277V AC S50 LumaPro 1XUF5 
250 W Probe 120 to 277V AC M58 LumaPro ACRJ3 250 W Pulse — 120/208/240/277/480V AC S50 LumaPro 1XUF6 
250 W Pulse 120 to 277V AC M138/M153 LumaPro  40ВН2 250 W Pulse 480V AC $50 LumaPro  6XPW2 
250 W Pulse 120/208/240/277/480/ АС M138/M153 LumaPro  4CRH6 400 W Pulse 120 to 277V AC $51 LumaPro 1XUF7 
250 W Pulse 120 to 277V AC M138/M153 Advance 5YG60 400 W Pulse — 120/208/240/277/480V AC $51 LumaPro 1XUF8 
320W Pulse 120 to 277V AC M132/M154 — LumaPro  4CRH3 400 W Pulse 480V AC S51 LumaPro  бХРИЗ 
320W Pulse —120/208/240/277/480V АС M132/M154  LumaPro  4CRH7 400 W Pulse 120 to 277V AC 551/М169 Advance 14034 
320W Pulse 120 to 277V AC M132/M154 Advance 4PL60 400 W Pulse 120/208/240/277/480V AC — S51/M169 Advance 1FYET 
350 W Pulse 120 to 277V AC M131 LumaPro  4CRH4 400 W Pulse 480V AC $51/M169 Advance 6V762 
350 W Pulse — 120/208/240/277/480V AC M131 LumaPro ACRJ9 1,000 \/ Pulse 120/208/240/277/480У AC $52 Advance 1FYE2 
350 W Pulse 120 to 277V AC M131/M171 ^ Advance 4PL62 1,000W Pulse 120 to 277V AC $52 LumaPro 1XUF9 
400 W Probe 120 to 277V AC M59 Advance 14029 1,000W Pulse  120/208/240/277/480V AC $52 LumaPro — 1XUGÍ 
400 W Probe — 120/208/240/277/480V AC M59 Advance 1FYG3 1,000W Pulse 480V AC $52 Advance 6V763 
400 W Probe 120 to 277V Al M59 LumaPro 1XUES 1000W Pulse 120 to 277V AC $52 Advance 6V764 
400 W Probe 120/208/240/277/480/ AC M59 LumaPro 1XUE4 1,000W Pulse 480V AC $52 LumaPro — 6XPW4 
400 W Probe 480V AC M59 Advance 6V621 1,000 W Pulse — 120/208/240/277/480V AC $52 Current 48K876 
2 " PHILIPS 
HID Capacitors ADVANCE 
HID capacitors install into ballasts on HID light fixtures to help prevent the bulbs in 3A533 
\ ‘| the fixtures from flickering. They help regulate the voltage and current going to the 
bulbs and ensure the bulbs can produce a steady light output. HID capacitors require 
regular replacement to ensure they continue to operate HID bulbs at full brightness. 
MFD Item e 
Rating — Voltage For Use With Па — H — Brad No. me. 
х Dry-Film HID Capacitor 
M 5 300V AC 50W HPS, 35W MH Hx 1%in 3%in LumaPro 30UK16 
8 300V AC 70W MH HX-HPF, R-HPF iin 2934in Advance 5ZNE1 PHILIPS 
30UJ98 10 400V AC 175W MH CWA 1%іп 3%in LumaPro 30UJ99 ADVANCE 
10 400V AC 175W Mi HEWA 1%п 3 in Advance 52003 . 
1i 400V А 175W PS SCWA {Ain 3 йіп LumaPro 30UK11 
12 300V AC 100W MH Hx 1 % in 3 5 in LumaPro 300К06 Ballast Ignitors 
p | | р 
14 OV AC MEAN {fein йит ішпарға Ros HID ballast ignitors install into HID light fixtures 
14 120V АС 35W HPS Rare {Ain 2 Vi in Advance — SZNG8 that have core-and-coil ballasts. They produce the 
43 Us ae Se MH ОНА Тап dhin Lumarro КР initial voltage needed to light the fixtures' HID bulbs 
AH 16 300V AC 150W MH Hx 1%in__3 Yin LumaPro 30UKT2 and should be replaced when the lights begin to 
1— AV AC 250W PS SCWA Hin АН — LumaPro — 30UK13 fer tlio [ORG a oes iai 
90W LPS HX-HPF, 100W MH ; ; rands of ballast. 
! 17.5 300V AC НХ-НР, 150W HPS HX-HPF 1%in  334in Advance 52МЕТ 
20 120V AC 50W HPS Reactor 1%іп 3Иїп LumaPro 300К29 Max. Min. Distance Max. Distance Item 
21 400V AC 320W PS SCWA {Ain 4%іп  LumaPro 30UK03 Bulb Watts to Bulb to Bulb No. 
22 240V AC 150W TRI PS SCWA їйїп 3Y4^in LumaPro 30UK31 Advance Val-U-Pak Plus (77L) 
22.5 300V AC 320W PS SCWA 1%in 3Иїп LumaPro 300К19 High Pressure Sodium Ballast Ignitors 
22.5 400V AC 350W PS SCWA їйїп 4%in LumaPro 30UK20 150 W 5in 2ft 34533 
3 24 400V AC 400W MH CWA {Ain 4%іп LumaPro 30UK01 400 W 5 in 2ft 34534 
> 24 400V AC 400W MH CWA {Ain 4'vwin Advance  5ZND4 1,000 W 15 ft 15 ft 1N117 
3HHH1 26 330V AC 400W PS SCWA T%in 4%іп LumaPro 30UK07 1,000 W 15ft 75ft 1N118 
26 330V AC 400W PS SCWA 1%іп 47%6in Advance 57МЕ0 Metal Halide Ballasts Ignitors 
55 240V AC 150, 400W HPS CWA 1 іп 4%іп LumaPro  30UJ98 400 W 2ft 25ft 31987 
55 120V AC 150W HPS Reactor {in 4*$in LumaPro 30UK24 LumaPro 
Oil-Filled HID Eapacitor High Pressure Sodium Ballast Ignitors 
24 480V AC 1000W MH CWA їйїп 3%in Advance 3HHH1 105 W 2in 15 in 1XUG3 
24 480V AC 1000W MH SCWA T%in 3%in Advance 57М7 400 W 12 іп 15in 1XUG4 
32 525V AC 1500W MH CWA 2in З іп Advance 57МҒ0 1,000 W — 15ft 1XUG5 
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Emergency Drivers for LED Fixture Arrays 


= Provide at least 90 min. emergency lighting 

= Fixture Dependent Lumens 

= 120/277VAC input 

Emergency drivers install into LED lighting fixtures that contain LED arrays that 
are powered by standard LED drivers. Emergency drivers help building owners 
meet code requirements for emergency lighting without having to install sepa- 
rate emergency lighting fixtures. 


Number 
Max. of Bulbs CATitle 20 Нет 
Bulb Watts Supported Driver Mounting Location Compliant No. 
Standard Emergency LED Drivers 
Bodine 
75W 1 On Top or Beside Fixture Yes 454856 
1 Within Fixture Yes 454R53 
10.4W 1 On Top or Within Fixture Yes 454R54 
1 On Top or Beside Fixture Yes 454R55 
lota Engineering 
5W — Remote Mount No 60CE39 
= Remote Mount Yes 60CE40 
7W = Remote Mount No 60CE41 
40 W = Remote Mount No 60CE42 
= Remote Mount Yes 60CE43 
12W — Remote Mount No 60CE44 
1 Within Fixture Yes 780U45 
15 W 1 Within Fixture Yes 780046 
1 Remote Mount Yes 780047 
20W — Remote Mount Yes 60CE45 
Power Sentry 
10 W 2 External from Fixture Yes 460J95 
15W 2 External from Fixture Yes 460J96 
2 External from Fixture Yes 460J97 
Reduced-Profile Emergency LED Drivers 
Bodine 
ew 1 Junction Box Mount Yes 610753 
1 Within Fixture Yes 61UT54 
lota Engineering 
5W — Remote Mount No 60СЕ46 
7W = Remote Mount No 60CE47 
10 W = Remote Mount No 60СЕ48 
12W — Remote Mount No 60CE49 
PHILIPS 
bodine” 
мус 
DUALÍLITE NN 


Emergency Lighting Inverters 


» Provide at least 90 min. emergency lighting 

a Fixture Dependent Lumens 

= 120/277VAC input 

Compatible with most types of lighting fixtures, including light fixtures that do 
not have ballasts or drivers inside the fixture. One inverter can supply backup 
power to multiple lighting fixtures. The inverters are mounted outside of lighting 
fixtures and do not need to be installed near the fixtures. 


Max. 


Bulb Bulb Battery CA Title 20 Item 
Watts Type Type Includes Compliant Мо. 
Emergency Lighting Inverters 
Bodine 
Fluorescent, Maintenance- тө 
ncandescent, LED Free Li-Ion Parts kit with labels Yes _ 56RU23 
Fluorescent, Maintenance- Attached Flex Conduit, Yes 56RU24 
10W ncandescent, LED Free Li-lon Parts kit with labels 
E ; Attached Dual Flex 
Fluorescent Maintenance- А 
і ; Conduit, Parts Yes 568025 
ncandescent, LED free Li-lon kit with labels 
LED БЕДЕ Batteries No 788006 
19W Maintenance- А 
LED Free Li-lon Batteries No 788UU7 
Fluorescent, ; ; Attached Flex Conduit, 
25W ncandescent, LED Nickel-Cadmium Parts kit with labels No 12x244 
Fluorescent, Maintenance-Free - 
100W ncandescent, LED Sealed Lead Acid Parts kit with labels Yes  55MU94 
Fluorescent, Maintenance-Free Т" 
250 W ncandescent, LED Sealed Lead Acid Parts kit with labels No 56RU26 
Dual-Lite 
Fluorescent, A uA 
110W  incandescen . LED SLA Lead Calcium Yes 49\/Х99 
Fluorescent, ; 
220W  Incandescen .LED SLA Lead Calcium — Yes 530047 
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Emergency Ballasts for Fluorescent 
or LED Retrofit Light Bulbs 


= Provide at least 90 min. emergency lighting 

= Fixture Dependent Lumens 

= 120/277VAC input 

Install into lighting fixtures that contain fluorescent linear light bulbs or UL Type 
C LED retrofit linear light bulbs that are powered by fluorescent ballasts. 


12X228 


Max. Number 
Bulb of Bulbs Ballast Initial — CATitle 20 Item 
Watts Supported Lamp Type Lumens Compliant Мо. 
Standard Emergency Ballasts 
Bodine 
40W 1 T10, T12, T8 350 to 450 No 12X228 
1 T12, T8 500 to 600 No 12X229 
42W 1 4-Pin Compact 300 to 750 No 34E652 
1 712, T8 600 to 700 No 12X230 
1:2 Т10, T12, T8, T9 300 to 700 No 12X235 
215W — 52 іп Long Compact, n He, B 600 to 700 No 12X240 
-Pin, 2D, 4-Pin, Mini 2-Pin, Single 
1,2 Tube, T10 2, T5, ISO, T8 To 900103500 No 12Х241 
1; Т10, T12, T8, T9 Up to 1400 No 34E653 
Fulham Firehorse c å 0 
ircline, Quad Tube, Т5/15Н0, 
42W 1? А 78 Tiple Tube, Tuin Tube 500 Yes 4543 
ircline, Quad Tube, T10, T12/T12H0, Т5/ 
1. T5HO, T8/T8HO, Triple Tube, Twin Tube | 750 Yes 454042 
96W Circline, Quad Tube, T10/T10VHO, 
1,2 T12/T12H0, T5/T5HO, T8/ 1400 Yes 454U44 
T8HO, Triple Tube, Twin Tube 
Lithonia Lighting 
40W 1 T12, T8 500 No 2XLE7 
Power Sentry 
40W 1 " T8 ы 450 to 550 No 5YMA 
uad Tube, T12, T12HO, Т5, T8, 
86W 1,2 19, Triple Tube, Twin Tube 1450 to 3500 No 33L664 
Reduced-Profile Emergency Ballasts 
Bodine 
1 Biax, T5, T5HO, T8, T8HO 390 to 700 No 12X236 
55 W 1 4-Pin Long Compact, T5, T5HO, T8, T8HO 600 to 1325 No 12X242 
1 4-Pin Long Compact, T5, T5HO, T8, T8HO 600 to 1325 No 40MA57 
1,2 Type A TLED = Yes 56RU27 
Power Sentry 
40 W 1,2 " T8 б б 600 to 700 No БҮА45 
uad Tube, T5, ТОНО, T8, T8HO, 
ви 2 usd tube, 15.190. ТВ, T8HO ” M 
uad Tube, T5, „Т8, ў 
1,2 Triple Tube, Twin Tube 1100 to 1400 No 5YA46 
Cold Temperature Emergency Ballasts 
Bodine 
215W 1,2 4-Ріп, Віах, T10, T12, T5, T5HO, T8, T9 Up to 1600 No 12X231 
32WX18 ; 
әнше [ОТД D I 
Mu EY 
bodine ma —. 
| s 
Emergency Lighting | C T 
Devices for Te 2 
Generator Systems 0 


= 24 hr. Emergency Illumination Time 

= Fixture Dependent Lumens 

= 120/277VAC input 

Also known as generator transfer devices, or GTDs, these devices will turn on 
light fixtures during a power outage even if the switches that control the fixtures 
are in the off position. They are used with lighting systems in hospitals, universi- 
ties, and other large facilities that have backup generators or central inverter 
Systems that kick in to supply power to the facilities in the event of a power 


outage. 
Bulb Input Input Output Item 
Type Power Current Current Мо. 
Generator Transfer Devices 
Bodine 
0.23W @ 120V/360mW @ 277V 20тА @ 120V/10mA @ 2777 20А 32WX18 
Fluorescent 1.6W 280mA ЗА 12X237 
Incandescent 4W 45mA 20A 12X243 
DEED 2.3// 30mA 2А 568022 
4w 24mA Normal/118mA Emergency 10 А 568028 
4W 24mA Normal/118mA Emergency 16 А 568029 
lota Engineering 
Fluorescent, LED 11W 20,000mA 20A 60СЕ51 
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Aluminum 
32WU29 


783HP3 
No. of Housing Battery 
Faces Color Mounting Location Chemistry 
Plastic Lighted Exit Signs 
With Battery Backup 
Black Ceiling Nickel Cadmium 
1 White Ceiling Nickel Cadmium 
White Gelling Nickel Cadmium 
Black Ceiling, End, Wall Nickel Cadmium 
White eiling Nickel Cadmium 
White Ceiling Nickel Cadmium 
White Ceiling Nickel Cadmium 
10r2 White Ceiling Nickel Cadmium 
White Ceiling Nickel-Metal Hydride 
White — Ceiling, End, Wall Nickel Cadmium 
White Ceiling, Wall Nickel Cadmium 
White Ceiling, Wall, End —. Nickel-Metal Hydride 
White — Ceiling, Wall, End _ Nickel-Metal Hydride 
Without Battery Backup 
1 Black eiling Not Battery Powered 
White Ceiling Not Battery Powered 
Black Ceiling, End, Wall ^ Not Battery Powered 
Black Ceiling, Wall, End Мо Battery Powered 
1072 White Ceiling Not Battery Powered 
White Ceiling, End, Wall М№ої Battery Powered 
White Ceiling, Wall, End Мо! Battery Powered 
2 White Ceiling, End, Wall Мой Battery Powered 
White Ceiling, Wall Not Battery Powered 
Aluminum Lighted Exit Signs 
With Battery Backup 
Black Ceiling Nickel Cadmium 
Black Ceiling Nickel Cadmium 
Black Ceiling Nickel Cadmium 
Black Ceiling Nickel Cadmium 
1 Black бейіп! Nickel Cadmium 
Black Ceiling, Wall Nickel Cadmium 
White Ceiling Nickel Cadmium 
White Ceiling Nickel Cadmium 
White Ceiling Nickel-Metal Hydride 
1072 Silver Ceiling Nickel Cadmium 
Black Ceiling Nickel Cadmium 
Black Ceiling Nickel Cadmium 
2 Black Ceilin Nickel Cadmium 
Black Ceiling, Wall Nickel Cadmium 
White Ceiling Nickel Cadmium 
White Ceiling Nickel Cadmium 
Without Battery Backup 
Black eiling Not Battery Powered 
Black Ceiling Not Battery Powered 
1 Black Ceiling Not Battery Powered 
White Ceiling Not Battery Powered 
White Ceiling Not Battery Powered 
10г2 _ Black Ceiling Not Battery Powered 
2 Black Ceiling Not Battery Powered 
Black Ceiling Not Battery Powered 
Steel Lighted Exit Signs 
With Battery Backup 
White Ceiling Nickel Cadmium 
1 White Ceiling Nickel Cadmium 
White Ceilin Nickel Cadmium 
White — Ceiling, End, Wall Sealed Nickel Cadmium 
Black — Ceiling, End, Wall Nickel Cadmium 
2 White — Ceiling, End, Wall Nickel Cadmium 
White — Ceiling, End, Wall Sealed Nickel Cadmium 
Without Battery Backup 
1 White Ceiling Not Battery Powered 
White Ceiling Not Battery Powered 
2 Black Ceiling, End, Wall ^ Not Battery Powered 
White — Ceiling, End, Wall — Not Battery Powered 
Running Man Lighted Exit Signs 
With Battery Backup 
2 White — Ceiling, End, Wall Sealed Nickel Cadmium 
Wheelchair Lighted Exit Signs 
With Battery Backup 
1 White Ceiling Nickel-Metal Hydride 
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Wheelchair 
656P35 
Emergency 
Illumination Self 
Time 

90 min No 
90 min Yes 
90 min No 
90 min No 
90 min No 
90 min No 
90 min No 
90 min No 
90 min No 
90 min No 
90 min No 
90 min Yes 
90 min No 
= No 
= No 
90 min No 
= No 
= No 
90 min No 
= No 
= No 
No 
90 min Yes 
90 min No 
90 min No 
90 min Yes 
90 min No 
90 min — 
90 min No 
90 min No 
90 min Yes 
90 min No 
90 min No 
90 min Yes 
90 min No 
90 min — 
90 min No 
90 min No 
— No 
— No 
= No 
= No 
== Мо 
— Мо 
= No 
= No 
90 min No 
90 min No 
90 min No 
3hr — 
3hr No 
3hr No 
3hr = 
= No 
= No 
= No 
— No 
90 min = 
90 min Yes 


CA Title 20 
Diagnostics Compliant 


No 


No 
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General Purpose LED 


= 120/277 VAC 
» Universal chevron knockouts 
indicate direction 
Signs mark exits and passages to 
guide people out of public areas such 
as schools, offices, and commercial 
buildings. Mount near exit route doors 
and doorways, and hardwire into an 
electrical system to keep them lit for 
visibility. Signs with battery backup 
automatically switch to the battery 
during a power outage. Signs without 
battery backup are commonly used in 
buildings with emergency systems that 
supply power during an outage. Check 


ПАЛЕ) C#MPASS FLL Ham 


ting 


Lighted Exit Signs 


regarding material, lettering, graph- 
ics or specific color, size, and 
arrangement. 

Plastic and Aluminum signs are 
lightweight and won't rust. 

Steel signs are heavy-duty for use in 
locations that may be subject to impact 
or abuse. 

Running Man sign provides a univer- 
sal, text-free message that directs 
people to exits. 

Wheelchair sign has a pictogram with 
an international symbol of accessibility 
to provide direction to exits that are 


local safety codes for requirements Wheelchair accessing: 
RED GREEN 
Item Item 
Compliance Type Series Brand Wattage No. (Wattage No. 
None LAM Lithonia Lighting 1W 1THX8 — — 
None LOM Lithonia Lighting {W 2XIW3 | 1W  2XLW4 
None LQM Lithonia Lighting 1W 3BA32 1W  3BA33 
None CE Compass 35W 784H83 | 3.5 W 784H83 
None CE Compass 3.6W 32WU26 | 1.5W 32WU25 
None CE Compass — — 3.2W 32WU27 
None FHEX21 Fulham Firehorse 3.2W 35GK30 | 38 W 35GK28 
— — LumaPro 0.4 \ 6CGL5 | 0.617 6CGL6 
None EXRG Lithonia Lighting 1W 61MP25 | 1W  61MP25 
None CE Compass 35W 784H82 | 35W 784982 
None CE Compass 1.7W 32WU24| — = 
None EVE Dual-Lite 2W 32WU13 | 2W  32WU19 
None EVE Dual-Lite 2W 32WU18 | 2W  32WU16 
None LAM Lithonia Lighting 1W 1THX7 — — 
None LAM Lithonia Lighting 1W 3BA31 1W 10097 
None CE Compass 28W 184H77 | 28 W  784H77 
None EVE Dual-Lite 14W 32WU14 — — 
None EXRG Lithonia Lighting 1W 61MP26 | 1W  61MP26 
None CE Compass 28W 784H76 | 2.8W 784H76 
None EVE Dual-Lite 14W 32WU17 | 1.3 W 32WU15 
— XKL Big Beam — — 17W 3WDG6 
None CE Compass 1.8W 458T10 | 1.5W 458Т11 
— CX Cooper Lighting 2W 160372 — - 
None Lac Lithonia Lighting 3W TVCU3 | 3W — 1VCUS 
New York City Appd. LENY Lithonia Lighting 2W 2XLF8 — — 
None LE Lithonia Lighting 2W 4WTi3 | 2W  386T81 
None LE Lithonia Lighting 2W 5ТР18 — — 
None CCE Compass 1W 32WU28 | 1W 3210030 
None LQC Lithonia Lighting ЗМ 1VCU5 — — 
None LE Lithonia Lighting 2W 5TP24 — — 
— CS Series Compass 3.1W,3.2W 656Р33 — — 
— — LumaPro = = 0.6W  6CGL9 
None LOC Lithonia Lighting 3W ivcu4 | 3W — iVCVi 
None LE Lithonia Lighting 2W 4WT17 — — 
None LE Lithonia Lighting 2W 5TP21 = — 
None CCE Compass 1W 32WU29 | 1W 32WU31 
None LQC Lithonia Lighting 3W 1VCU6 = = 
None LE Lithonia Lighting = — 2W 5ТР23 
— CX Cooper Lighting 1W 160376 — — 
None LQC Lithonia Lighting ЗМ 1VCT8 3W  1VCU7 
None LE Lithonia Lighting 2W 4PH24 — — 
None LQC Lithonia Lighting 3W 1VCU1 = — 
None LE Lithonia Lighting 2W 4PH36 — — 
New York City Appd. LENY Lithonia Lighting 2W 2XLF7 — — 
None LQC Lithonia Lighting 3W 1VCT9 3W  1VCU8 
None LE Lithonia Lighting 2W 4PH23 = = 
New York City Appd. LXNY Lithonia Lighting 2W 2XLF6 = = 
None ІХ Lithonia Lighting 4W 4XT48 — — 
Chicago Appd. LXC Lithonia Lighting 4W 6NZZ1 = — 
— — Big Beam 17W 783HN3 | — = 
= XFL Big Beam 17W 3WCR7 = = 
— XFL Big Beam 17W 3WCR2 — — 
— — Big Beam 17W 783HN4 — — 
New York City Appd. LXNY Lithonia Lighting 2W 2XLF5 — — 
None LX Lithonia Lighting 4W 4PHi3 | 4W  36A3 
— XFL Big Beam 17W 3WCP1 — — 
— XFL Big Beam 17W 3WCN5 | 1.7W 3WCP6 
— — Big Beam -- — 1.27W 783НРЗ 
Connecticut Approved CS Series Compass 6.4 W, 6.7 W 656Р35 = — 
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LITHONLA 
Edge-Lit LED Exit Signs ПСА ee 2 
= 120/277 VAC Surface-mount signs offer versatile a 
= Universal chevron knockouts indicate direction mounting to a ceiling or wall. > 
Signs spread light uniformly across the face to Recess-mount signs are mounted with 
optimize visibility for marking exits and passages — the housing concealed in a ceiling cutout. € 
to guide people out of buildings. The slim housing Helps protect internal components from 
has a trim, upscale look, making them a preferred damage and provides a cleaner look. 
choice for hotels, conference rooms, and offices Surface-Mount Recess-Mount 
with high-end furnishings and finishes. 46T227 2XLH2 
Emergency RED GREEN 
No. of Housing Housing Mounting Battery Illumination Self CA Title 20 Item Item 
Faces Color Material Location Chemistry Time Diagnostics Compliant Compliance Type Series Brand Wattage No. (Wattage No. 
Surface-Mount Edge-Lit Exit Signs 
With Battery Backup 
Silver — Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min No No New York City Appd. EDGNY Lithonia Lighting ЗМ 2Х105) — — 
Silver — Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min No Yes None EDG Lithonia Lighting | 2.:8W 2YGK9| 2.8W 2YGL1 
1 Silver — Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min Yes Yes None EDG Lithonia Lightin 3W  454Y01, 3W  454Y92 
Silver — Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min No Yes — — LumaPro 04W 60013 — — 
White Steel Ceiling Nickel Cadmium 3hr No No — RXL Big Beam — — 14W 3WCV2 
White — Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min Yes Yes None EDG Lithonia Lighting ЗІ 454Ү93 3W  454Y94 
Silver — Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min No Yes None EDG Lithonia Lighting — — 28W 2YGL5 
2 Silver — Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min No No New York City Appd. EDGNY Lithonia Lighting ЗМ 2X:67| — — 
White — Aluminum Wall Nickel Cadmium 90 min No No None CEL Compass 3.7W 467227) — — 
Without Battery Backup 
1 Silver — Aluminum Ceiling ^ Not Battery Powered — No No New York City Appd. EDGNY Lithonia Lighting ЗМ 2XLG4| — — 
Silver — Aluminum Ceiling М№ої Battery Powered — No Yes None EDG Lithonia Lighting | 2.8W  2YGK7 2.811 2YGK8 
2 Silver — Aluminum Ceiling ^ Not Battery Powered — No No New York City Appd. EDGNY Lithonia Lighting ЗМ 2XL66| — — 
Silver — Aluminum Ceiling ^ Not Battery Powered — No Yes None EDG Lithonia Lighting | 2.8W  2YGL2 | 2.8W  2YGL3 
Recess-Mount Edge-Lit Exit Signs 
With Battery Backup 
Silver Aluminum Recessed Nickel Cadmium 90 min No No New York City Appd. _ EDGRNY Lithonia Lighting ЗМ 2Х169] — — 
1 Silver Aluminum Recessed Nickel Cadmium 90 min No Yes = = LumaPro ЗМ 538Н94 3W  53RH95 
White Steel Recessed Nickel Cadmium 3hr No No — RXL Big Beam 14W 3WCU4| — — 
Silver Aluminum Recessed Nickel Cadmium 90 min No Yes None EDGR Lithonia Lighting 3W 454Ү85 3W  454Y86 
2 Silver Aluminum Recessed Nickel Cadmium 90 min No Yes = == LumaPro 3W 53АН96 3W  53RH97 
Silver Aluminum Recessed Nickel Cadmium 90 min No No New York City Appd. _ EDGRNY Lithonia Lighting ЗМ 2XuH2| — — 
White Aluminum Recessed Nickel Cadmium 90 min No No None CEL Compass 37W 467228] — — 
Without Battery Backup 
1 Silver Aluminum Recessed Мої Battery Powered — No No New York City Appd. — EDGRNY Lithonia Lighting ЗМ 2XL68| — — 
2 Silver Aluminum Recessed Мої Battery Powered — No No New York City Appd. EDGRNY Lithonia Lighting 3W  2XLH1 — — 
(a 2 € 
- - = = THON ш 
Vandal-Resistant LED Lighted Exit Signs 22 2 2555 ТЕТЕ 
= 120/277 VAC Sturdy housing and impact-resistant faceplates А 
a Universal chevron knockouts indicate direction protect against damage and resist tampering. 
Commonly installed in gymnasiums, transit centers, 
public restrooms, and correctional facilities. 
Emergency RED GREEN 
No. of Housing Housing Battery Illumination Self CA Title 20 NEMA Item Item 
Faces — Color Material Mounting Location Chemistry Time Diagnostics Compliant Rating Series Brand Wattage No. |Wattage No. 
Vandal-Resistant Exit Signs 
With Battery Backup 
1 Black — Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min No No NEMA 4X LV Lithonia Lighting 2W 5YB73 — — 
White — Aluminum Wall Nickel Cadmium 90 min No No No LV Lithonia Lighting 2W 4PH56 — — 
2 White Steel Ceiling, End, Wall Sealed Nickel Cadmium 3hr No No No — Big Beam 127W 783HM5 | 1.7W  783HM6 
Without Battery Backup 
1 White — Aluminum Wall Not Battery Powered — No No No LV Lithonia Lighting 2W Д4РН57 — — 
2 Black — Aluminum Ceiling Not Battery Powered — No No NEMA 4X LV Lithonia Lighting 2W 454Ү88 2W 454Ү90 
White — Aluminum Ceiling Not Battery Powered — No No NEMA 4X LV Lithonia Lighting 2W 454Ү87 2W 454Ү89 
H- 
Self-Luminous Exit Signs isolite 


= Universal chevron knockouts indicate direction 
Signs contain sealed tritium and phosphor that emit 
a constant glow without requiring electricity, batter- 
ies, or an external light source. Eliminates the need 
for hardwiring, battery replacement or other mainte- 
nance, and testing protocols. Can withstand extreme 


temperatures and washdowns to allow mounting 
in dock areas, food processing facilities, chemi- 
cal plants and other hazardous locations, as well 
as areas without electricity. Regulated by the US 
Nuclear Regulatory Commission (NRC) and require 
disposal in accordance with NRC regulations at the 
end of their 10- or 20-year life cycle. 


10 yr 20 yr 
RED GREEN RED GREEN 
No. of Primary Housing CA Title 20 Item Item Item Item 
Faces — Frame Color Material Mounting Location Compliant No. No. No. No. 
General Purpose Self-Luminous Exit Signs 
Black Plastic Ceiling, End, Wall No 2VDD9 2TUE6 2VDE1 2TUE7 
1 White Aluminum Ceiling, End, Wall No 2VDE4 2TUG1 2VDE5 2TUG2 
White Plastic Ceiling, End, Wall No 8MJ78 8VTZ2 9NLF9 8TD92 
White Aluminum Ceiling, End, Wall No 2VDE6 2TUG3 2VDE7 2TUG4 
2 Black Plastic Ceiling, End, Wall No 2VDE2 2TUE8 2VDE3 2TUE9 
White Plastic Ceiling, End, Wall No 8VTZ3 9NLH1 9UZ80 9RP47 
Vandal-Resistant Self-Luminous Exit Signs 
1 White Aluminum Wall No 2VDE8 2TUG5 2VDE9 2TUG6 
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y ` By кы ШШЕ ` FLLHAM с, 
- Але PASS 2224 АЗАН, CHLORIDE 
me Wet Location LED Lighted Exit Signs | 
"| = 120/277 VAC For use in areas where signs may be exposed to 
= Universal chevron knockouts indicate direction water drips, splash or spray. Select signs are NEMA 
Im or IP rated for water protection. 
Emergency RED GREEN 
No. of Housing Housing Mounting Battery Illumination Self CA Title 20 NEMA Item Item 
Faces Color Material Location Chemistry Time Diagnostics Compliant IP Rating Rating Series Brand Wattage No. (Wattage No. 
Wet Location Rated Exit Signs 
With Battery Backup 
Gray Fiberglass Wal Sealed Lead Calcium 3 hr No No No No — Big Beam 5W  783HN8| 5W _ 783HPO 
Silver Plastic Ceiling Nickel Cadmium 90 min No Yes No No CEW Compass 27W 320032 — — 
1 White Plastic Ceiling Nickel Cadmium 90 min No Yes No No WLTE Lithonia Lighting) 2.7 W | 46C212 | 3.5 W 466215 
White Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min Yes Yes 66 NEMA 4X SEWL Dual-Lite 3.1W  46T235 — — 
White Plastic Ceiling Nickel Cadmium 90 min No Yes Not Rated Not Rated — LumaPro 2W 356W98| — — 
White — Aluminum, Plastic Wal Nickel Cadmium 2hr Yes No Not Rated No 60 Chloride 4.4W 784Н27 — = 
Black — Aluminum, Plastic Wal Nickel Cadmium 2hr Yes No Not Rated No 60 Chloride 4./W  784H30 | 4./W 784H31 
White Plastic Ceiling, Wall — Nickel Cadmium 90 min No No No No FHEX26 Fulham Firehorse| 1.8 W  407K34 — — 
2 White Aluminum Ceiling Nickel Cadmium 90 min Yes Yes 66 NEMA 4X SEWL Dual-Lite 3.1W  46T237 — — 
White Plastic Ceiling Nickel Cadmium 90 min No Yes No No WLTE Lithonia Lighting| 2.7 W 4606213 | 3.4W 46C214 
White — Aluminum, Plastic Wal Nickel Cadmium 2hr Yes No Not Rated No 60 Chloride 4.7 _784H23 | 4./W 784H25 
Without Battery Backup 
1 White Aluminum Ceiling ^ Not Battery Powered — No Yes 66 NEMA 4X SEWL Dual-Lite 2.4 W 467229 | 1.8W 467230 
White Plastic Ceiling ^ Not Battery Powered — No Yes No No WLTE Lithonia Lighting| 2.7 W 466216 | 3.4W 460219 
Black — Aluminum, Plastic Wal Not Battery Powered — No No Not Rated No 60 Chloride 4W  784H28 | 47W 784H29 
2 White Aluminum, Plastic Wal Not Battery Powered = No No Not Rated No 60 Chloride 4W 784824: — — 
White Aluminum, Plastic Ceiling, Wall Not Battery Powered — No No Not Rated No 60 Chloride — — 4W  784H26 
White Plastic Ceiling ^ Not Battery Powered — No Yes No No WLTE Lithonia Lighting| 2.7 W 460217 | 3.4 W 4660218 


„63 ЕЧ ОТ ETCON 
MO" — 22004 LED Exit Sign Retrofit Kits 


0 c9 = fe | 114444444: = е Kits convert lighted exit signs from incandescent or halogen to LED. Include compo- 
70 a ж è 4 === m @ nents that fit into the housing of an existing exit sign for quick, easy installation. 
Б а? Cx Candelabra kits include screw-base lamps and adapters to fit matching sockets in 


ra Hardwired an existing sign. 


6ZCK1 " i ЖИР Қ 
ықы Direct Wire kits include an LED light bar that replaces lamps and sockets and 
connects to existing wiring in a hardwired exit sign. 
LED Overall Overall Overall Overall Housing Item 
Color Lamp Wattage — Length Width Depth Depth Material Std. Brand No. 
Candelabra Exit Sign LED Retrofit Kit 
Green 1.2W 4% in 1% іп % in % in — ETL Listed, UL 924 LumaPro 1LEK9 
Red 2.8 W 4% in 1% in 1 in 1^ in = CETL Listed, ETL, UL 924 TCP 158A23 
Direct Wire Exit Sign LED Retrofit Kit 
Red 2.8W 45A in 1% іп іп % in — CETL Listed, ETL, UL 924 TCP 158A24 
45W 9 Vic in 1%e in 36 in 36 in Aluminum UL 924 Radionic Hi-Tech 60Х784 
3.5 W 9 V» in 1 cin 3A in 34 in Plastic UL 924; City of Chicago Approved; New York City Approved Etcon Corp 292K34 
White 45W 9 %e in 155in 1 Vie in Aluminum UL 924; City of Chicago Approved; New York City Approved Radionic Hi-Tech 6ZCKO 
45W 9 %e in Js іп 1 Ve in 1 Ve in Aluminum UL 924; City of Chicago Approved; New York City Approved Radionic Hi-Tech 6ZCK1 
4.5 W 9 ўв іп 13 Yin 1 ein Aluminum UL Listed Radionic Hi-Tech 460К94 
i , fa 
ине res (DUALILITE 


EXIT | Wet Location Combination Exit 
| Signs with Emergency Lights 


= 120/277 VAC the exit sign lit and turn on the emergency 
\ » Universal chevron knockouts lights. For use in areas where signs may 
= қ indicate direction be exposed to water drips, splash or spray. 
» Provide at least 90 min. Select signs are rated for water protection. 
- Square emergency lighting Plastic and Aluminum signs are light- 
ottom-Mount ` ; ; ү k н 
784H14 E = CA title 20 compliant weight and corrosion resistant. 
Back-Mount Exit light combos hardwire into an electri- — Fiberglass signs can withstand heavy- 
783HR6 cal system and automatically switch to duty use in locations that may be subject to 
battery backup during a power loss to keep impact or abuse. 
Recommended Recommended GREEN RED 
No. of Housing Mounting Battery Mounting Single Fixture Self Remote NEMA Fixture Мет | Fixture Пет 
Faces Color Location Chemistry Height Spacing Diagnostics Capable Rating Compliance Type Series Brand Wattage No. (Wattage No. 
Plastic Exit Sign 
Round Back-Mount Light Heads 
1 Gray Wall Sealed Lead Calcium 79Ң 45 ft No Yes МЕМА 4X No = Big Beam 5W 783HP1 — — 
Square Bottom-Mount Light Heads 
1 White Ceiling, End, Wall іске! Cadmium 20 ft 24 ft No No М№ої Rated Chicago Approved WLTC Lithonia Lighting — — 5.7 W_ 784Н14 
Fiberglass Exit Sign 
Round Back-Mount Light Heads 
1 Gray Wall Sealed Lead Calcium 1 Veft 45 ft No Yes МЕМА4Х No — Big Beam 5W 783HR6 5W  783HN9 
Gray Wall Sealed Lead Calcium Tft 45 ft No Yes МЕМА 4X No — Big Beam — — 5W  T783HR5 
Aluminum Exit Sign 
Round Bottom-Mount Light Heads 
1 White Ceiling Lithium Iron Phosphate 12 ft 16 ft Yes No NEMA 4X Chicago Approved DYNC Dual-Lite — — 6W  656P31 
White Ceiling Lithium Iron Phosphate 12 ft 16 ft Yes Yes NEMA 4X Chicago Approved DYNC Dual-Lite = = 12W 656Р32 
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Emergency Lighting ^ Latina. Global Inteligent: Sustainable. 


1 > 
Combination LED Exit Signs x 
with Emergency Lights r yif | 


= 120/277 VAC 
= Universal chevron knockouts indicate direction 


Combo signs mark exits and illuminate pathways to 


E : "n : TE Round 
guide evacuations from buildings. Units hardwire into Side-Mount 
an electrical system and automatically switch to battery ? 26UX11 „ч = 
backup during a power loss to keep the exit sign lit and < Tor oiii 
turn on the emergency lights. Units meet requirements 407K32 
for exit signs along an egress path, at doorways leading 
to exits, and at exits. Must be installed and regularly 
tested in accordance with local safety codes. 3 
Emergency. Recommended Recommended RED GREEN 
No. of Housing Mounting *Battery Illumination | Mounting Single Fixture Self Remote CA Title 20 Compliance Fixture Нет | Fixture Item 
Faces Color Location Chemistry Time Height pacing Diagnostics Capable Compliant Туре Series Brand |Wattage No. (Wattage Мо. 
Plastic Exit Sign 
Linear Bottom-Mount Light Heads 
ior2 White Ceiling, End, Wall Ni-Cd 90min Not Applicable Not Applicable Мо Yes Yes None ECB КН 3W  16U220| ЗМ 160221 
Round Bottom-Mount Light Heads 
1 White Ceiling, End, Wall — Ni-Cd 90 min 10 ft 8 ft No No Yes None — LumaPro | 2.7W 35GW99| 2.7W 356Х01 
Black Ceiling, End, Wall LiFePO4 90 min 7% 10 No No Yes None EVC Dual-Lite | 1.7 У 32010 — == 
White Ceiling, Епа, Wall LiFePO4 90 min 798 10 No Yes Yes None EVC Dual-Lite | 1.7? W 260Х10 1.7W 260Х11 
1lor2 White Ceiling, End, Wall LiFePO4 90 min Th 10 Yes No Yes None EVC Dual-Lite | 1.7? W 32WU09, 1.7W 32WU12 
White Ceiling, End, Wall LiFePO4 90 min 798 10 No No Yes None EVC Dual-Lite | 1.7W 32011 — — 
White Ceiling, End, Wall — Ni-Cd 90 min 10 8ft No No Yes None — LumaPro | 2.7 W 40CP85| — — 
2 White Ceiling, End, Wall LiFePO4 90 min 7% 10 No No Yes None EVC Dual-Lite | 1.7 W 467225, 1.7W 467226 
Round Side-Mount Light Heads 
White Ceiling, End, Wall Ni-Cd 90 min 7% 18 No Yes Yes None LHQM ропа - - 3W 787WFO 
1 White Ceiling, Wall Ni-Cd 90 min 9ft 12 No No Yes — CC Compass | 4.2W 784Н78 42W  784H78 
White Ceiling, Wall NiMH 2hr 9ft 12 No Yes Yes — CC Compass | 4.8W 784980 4.8W 784H80 
Black Ceiling Ni-Cd 2hr 9ft 12 No No Yes None CC Compass | —  784H79| — 784H79 
Black Ceiling NiMH 2hr 9ft 12 No Yes Yes None CC Compass | —  784H81| — 784H81 
White Ceiling, End, Wall — Ni-Cd 90 min 7% 12 No No Yes None CC Compass | 4.1 W 32WU20) 3.2W 32WU?1 
White Ceiling, End, Wall — Ni-Cd 90 min 798 12 No Yes Yes None CC Compass | 3.6 W 32WU22| 3.2W 32023 
1or2 White Ceiling, End, Wall ММН 90 min ГААТ 10 Yes Yes Yes b ECR Lighting 2.8W 61MP21| 2.8 W 61MP21 
White Ceiling End, Wall NiMH 90 min 7% 10 Yes No Yes МЕД ECR itm] 2W 61MP23) 2W  61MP23 
White Ceiling, Wall SLA 90 min 10 8 ft No No Yes None = LumaPro | 13.1W 400582 — — 
White Ceiling, Wall Ni-Cd 90 min uA 12 Yes No Yes None CC Compass | 4W 488042 — — 
White Ceiling, End, Wall Ni-Cd 90 min 7% 18 No No Yes None QUANTUM Lighting 3W 420А6 | ЗМ 420А8 
2 z z 
White Ceiling, End, Wall — Ni-Cd 90 min 7% 18 No Yes Yes None QUANTUM КН 3W АШАТ — - 
Round Top-Mount Light Heads 
10r2 White Ceiling, End, Wall SLC 90 min 7 Vb ft 12 No No Yes — 2DZFPAR BigBeam | 12W З\МАЕ2 12W  3WAC6 
White Ceiling, End, Wall — Ni-Cd 90 min 10 8ft No No Yes None — LumaPro | 3W  40CP86| 3W 40СР87 
2 White Wall Ni-Cd 90 min 8ft 20 No No No None FHEC34 ДІҢ 41W 407K32 | 4W  407K33 
Square Side-Mount Light Heads 
White Ceiling, End, Wall SLA 90 min 8f 20 No No No None  ЕНЕСЗІ ШП 32w 35600 — - 
White  Ceilin ; ; Chicago Lithonia 
g, End, Wall ММН 90 min ГАД 6 ft No Yes Yes Appd ECR Lighting 4W 61MP22 4W  61MP22 
10г2 = P P 
White Ceiling, End, Wall — NiMH 90 min ГААТ 6 ft Yes No Yes bs ECR ign 35W 61MP24| 3.5W 61MP24 
White Ceiling, Wall SLA 90 min 10 8 ft No No Yes None — LumaPro | 13.1W 4005844 — — 
White Ceiling, Wall Ni-Cd 90 min 798 12 No No Yes None CC Compass | 3.9W 488041 — = 
White Ceiling, End, Wall SLC 3hr 7 tt 11 No No Yes — 2EXKL  BigBeam | 12W  3WAX8 | 12W  3WAXS 
2 White Ceiling, End, Wall — Ni-Cd 90 min 10 20 No No Yes None — LumaPro | 3W 489012 — — 
White Ceiling, End, Wall — Ni-Cd 90 min 10 20 No Yes Yes None — LumaPro | 3W 489К13 3W  489K14 
Square Top-Mount Light Heads 
White Ceiling, Wall Ni-Cd 90 min 8ft 20 No No No None FHEC35 Шат. 2.8W 482P59| 3.4W 482Р60 
2 White Ceiling, Wall Ni-Cd 90 min 8ft 20 No Yes No None FHEC35 ДІСІН 3.7W 482Р61 2.6W 482Р64 
White Ceiling, Wall Ni-Cd 90 min 8f 20 Yes No No None — FHEC3S QUA m | — — — | 3W 482Р65 
Steel Exit Sign 
Round Back, Top-Mount Light Heads 
1 White = SLC 90 min 7Aft 45 No Yes Yes bs — BigBeam | 37W 783HN5| — — 
> Мійе - SLC 90 min ГААТ 45 No Yes Yes НЕ — BigBeam | 37W 783HN6| — - 
White — SLC 3 min 7 Vb ft 20 No Yes Yes — — Big Beam | 7W  783HP5| 7W 1783НР6 
Round Top-Mount Light Heads 
White Ceiling, End, Wall 510 90 min ТЮЙ 10 Мо Мо Yes — COM — BigBeam| 8W  3WCX8| 8W  3WCYA 
1 — white Ceiling, Wall 516 90min Not Applicable Not Applicable | No Yes No ЕН LHX-NY itn] 127W їз — — 


* Nickel Cadmium (Ni-Cd), Lithium Iron Phosphate (LiFePO4), Nickel-Metal Hydride (NiMH), Sealed Lead Acid (SLA), Sealed Lead Calcium (SLC) 
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Lighting... Global. Inteligent. Sustainable, LIGHTING. 


General Purpose 
Emergency Lights 


1 Lights automatically switch Plastic lights are lightweight and 
Plastic Steel i 
467225 783HM9 on when power goes out won't rust. 
and illuminate pathways Steel lights are heavy-duty for 
toward exits in public areas ^ use in areas that may be subject 
such as schools, offices, and tg impact or abuse. 


commercial buildings. Run ^ Recess.mount lights install into 


т" i Я | 
T ні nd 165 or das d battery а cutout to conceal the fixture and 
- аскур 10 Operate indepen- protect it from damage. 
dently of hardwired fixtures. — eua mount strip-style lights fit 
ч Must ag instaleg and Tegu; into an existin secon of T-bar 
Recessed-Mount ы larly tested in accordance to blend int 0 4 iling f 
458T16 Grid-Mount with local safety codes. O шеп ITO 3: отор ce Ming fora 
783HM3 seamless look. 
No. of 
Lamp Lamp Emergency Input Housing Battery Remote Adjustable Self CA Title 20 Item 
Heads Wattage Wattage Voltage Color Chemistry Capable Lamp Heads Diagnostics Compliant Compliance Type Series Brand No. 
Plastic Emergency Lights 
LED 
0.54 W 1.08 W 120/277V AC White Nickel Cadmium No Yes No Yes None FHEM10 Fulham Еігеһогѕе 35GK11 
0.75 W 2W 120/277V АС White Nickel Cadmium No No No Yes None EU2L Lithonia Lighting 487V38 
0.75 W 2W 120/277V AC White Nickel Cadmium Yes No No Yes None EU2L Lithonia Lighting 487139 
0.79 W 18W 120/277V AC White Nickel Cadmium No Yes No No None С0250 Compass 488055 
iW 2W 120/277V AC White Nickel-Metal Hydride No Yes Yes Yes None EV Dual-Lite 32WU37 
1W 2W 120/277V AC White Nickel Cadmium No Yes No Yes None CU2 Compass 467222 
1W 4W 120/277V AC White Nickel Cadmium Yes Yes No Yes None CU2 Compass 467223 
1W 2W 120/277V AC White Nickel-Metal Hydride No Yes No Yes None EV Dual-Lite 46T224 
1W 1W  120VAC,277V AC White Nickel-Metal Hydride No Yes No Yes None EZ-2 Dual-Lite 783DY9 
1W 1W 120/ АС,277/ AC White Nickel-Metal Hydride No Yes Yes Yes None EZ-2 Dual-Lite 783DZ0 
1W 2W  120VAC,347V AC White Nickel Cadmium Yes Yes No Yes Chicago Appd. EU2C Lithonia Lighting 784H16 
1.2W 4.8W 120/277V AC White Nickel Cadmium No Yes No Yes None ELM2L Lithonia Lighting 483030 
1.2W 48W 120 to 347V AC White Lithium Iron Phosphate — Yes Yes Yes Yes None ELM2L Lithonia Lighting 483031 
2 12W 48W 120 to 347V AC Black Lithium Iron Phosphate — Yes Yes Yes Yes None ELM2L Lithonia Lighting 483032 
121 48W 120/277V AC Black Nickel Cadmium No Yes No Yes None ELM2L Lithonia Lighting 483033 
12W 48W 120 to 347V AC White Lithium Iron Phosphate — Yes Yes No Yes None ELM2L Lithonia Lighting 483034 
1.2 W 48W 120/277V AC White Nickel Cadmium No No No Yes None ELM2LF Lithonia Lighting 483039 
12W 48W 120 to 347V AC White Lithium Iron Phosphate — Yes No Yes Yes None ELM2LF  Lithonia Lighting 483040 
1.8 W 2 W 120/277V AC White Nickel Cadmium No Yes No Yes None EU2C Lithonia Lighting 13M588 
2W 8W 120/277V AC White Nickel-Metal Hydride Yes Yes No Yes None EV4D Dual-Lite 26UX06 
2.5 W 5 W 120/277V AC White Sealed Lead Acid Yes Yes No No No LumaPro LumaPro 19L031 
ЗМ 12W 120 to 277V AC White Lithium Iron Phosphate  Үеѕ Yes No No None EVHC Dual-Lite 32WU44 
4W 4W 120/277V AC White Nickel-Metal Hydride No Yes No Yes None EV4D Dual-Lite 32WU38 
4W 8W 120/277V AC Black Nickel-Metal Hydride Yes Yes No Yes None EV4D Dual-Lite 32WU40 
AW 8W 120/277V AC White Nickel-Metal Hydride Yes Yes Yes Yes None EV4D Dual-Lite 32WU41 
53W 11W 120 to 347V AC White Lithium [ron Phosphate — Yes Yes Yes Yes None ELM6L Lithonia Lighting 483036 
5.3 W 22 W 120 to 347V AC White Lithium Iron Phosphate — Yes Yes Yes Yes None ELMGL Lithonia Lighting 483037 
5.3 W 32 W 120 to 347V AC White Lithium Iron Phosphate — Yes Yes Yes Yes None ELM6L Lithonia Lighting 483038 
6.6 W ШАЛ 120 to 277V AC White Nickel Cadmium No Yes No Yes None ELM4L Lithonia Lighting 483035 
Incandescent 
2 7.3 W 14.6 W 120/277У АС White Sealed Lead Acid No Yes No No None FHEM11 Fulham Firehorse 35GK13 
Steel Emergency Lights 
LED 
5W 32W 120/277/ АС White Lead Calcium Yes Yes No No Chica БАН ЕТ BigBeam | 783HM7 
5W 32W  120/277V АС White Lead Calcium Yes Yes Yes No Chira ПЕНЕН ЕТ Big Beam | 783НМ8 
2 5\/ 36W 120/277/ АС Beige | Sealed Nickel Cadmium | No Yes No No York ed SC Big Beam  783HM9 
5W 1000 120/277V AC Beige Lead Calcium No Yes No No ШЕ ТЕЛЕН SC Big Beam  783HNO 
5W 36W  120/277V АС Beige Sealed Nickel Cadmium No Yes Yes No niea WRA SC Big Beam | 783HN1 
5W 1000 120/277V AC Beige Lead Calcium No Yes Yes No Chica ПЕН SC Big Beam  783HN2 
Incandescent 
2 7W 14W 120/277V AC White Lead Calcium Yes Yes No No Меш York City Appd. ЕТМҮ Lithonia Lighting 1ВР70 
9W 18W 120/277У АС White Lead Calcium Yes Yes No No New York City Appd. ELTNY Lithonia Lighting 2XLG1 
3 9W 27 W 120/277V AC White Lead Calcium Yes Yes No No New York City Appd. — ELTNY Lithonia Lighting 2XLG2 
12W 36W 120/277V АС White Lead Calcium Yes Yes No No New York City Appd. — ELTNY Lithonia Lighting 2XLG3 
Halogen 
16W 120/277У АС Beige Lead Calcium Yes Yes No No Chicago Appd. ELT24C Lithonia Lighting 3EU39 
12W 3210  120/277V AC Beige Lead Calcium Yes Yes No No ghia Aone. ELTCNY Lithonia Lighting 1ВР67 
12W 24W _ 120/27 АС Beige Lead Calcium Yes Yes No No Chica ПӘЛІ ELTCNY Lithonia Lighting 1ВР68 
2 т - 
12W — 24W 120277 АС Beige Lead Calcium Yes Yes No No a ТҮРЕН ELTCNY Lithonia Lighting 1ВР69 
24W 24W 120/277V AC Beige Sealed Lead Acid No Yes No No Chicago Appd. ELT24 Lithonia Lighting 490Р87 
36 W 36 W 120/277V AC Beige Sealed Lead Acid No Yes No No Chicago Appd. ELT36 Lithonia Lighting 490P90 
50 W 50 W 120/277V АС Beige Sealed Lead Acid No Yes No No Chicago Appd. ELT50 Lithonia Lighting 490Р91 
Recessed-Mount Emergency Lights 
LED н 
0 iW 4W 120/277V AC White Nickel-Metal Hydride No Yes No Yes None EV4R Dual-Lite 458716 
1W 4W 120/277V AC White Nickel-Metal Hydride No Yes Yes Yes None EV4R Dual-Lite 458T17 
Erid-Mount Emergency Lights 
1 5.7 W 10.717 1200 277V AC == Nickel Cadmium No No No Yes No FireHorse Fulham Firehorse 783HM2 
7.9 W 17 W 120 to 277V AC = Nickel Cadmium No No No Yes No FireHorse Fulham Firehorse 783HM3 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Emergency & Exit Lighting 
PHILIPS E40 44:47) " 
C$M жағама (ШЕ Plastic |...) ( 42 РАЙ Aluminum 
% Фу Bema ing CHLORIDE 46C221 ÈN d j 45VT42 
Wet Pa PE Lights t. 
Lights automatically switch on when power Aluminum lights provide an upscale look for = 
goes out and illuminate pathways toward exits. high-end commercial settings. Low-profile, ( 
Plastic lights are economical, lightweight, and ^ Corrosion-resistant aluminum housing fits 
won't rust. Closely against surfaces and protects against | 
moisture and rain for outdoor use. и 
No. ої Adjustable pr 
Lamp Lamp Emergency Input Housing Battery Remote Lamp Self CA Title 20 Item 
Heads Wattage Wattage Voltage Color Chemistry Capable Heads Diagnostics Compliant Compliance Type Series Brand No. 
Plastic Wet Location Emergency Lights 
T15W 23W 120/277V AC White Nickel Cadmium No Yes No No None — Compass 458T15 
19W  75W 120V AC Gray Nickel Cadmium No Yes No No None WLTU Lithonia Lighting 466221 
27W 54W 120V AC Gray Nickel Cadmium Yes Yes No No None CU2W Compass 32WU53 
272W  3.6W 120V AC White Nickel Cadmium No Yes No Yes None CU2S0 Compass 488U54 
3W 6W 120V AC Gray Lithium Iron Phosphate No Yes Yes Yes None DYN Dual-Lite 45VT51 
3W 12W 120V AC Gra Lithium Iron Phosphate Yes Yes No Yes None DYN Dual-Lite 54ЕҮ12 
5W 18W 120/277V AC Light Gray Lead Calcium No Yes No No Chicago & New York City Appd. SE Big Beam T83HP2 
2 5W 18W 120/277V AC Light Gray Lead Calcium No Yes No No Chicago & New York City Appd. Е Big Beam 783HR4 
6W 12W 120V AC Gray Lithium Iron Phosphate No Yes No Yes None DYN Dual-Lite 45VT46 
6.6 W 11 W 120 to 347V AC Gray — Lithium Iron Phosphate Yes Yes Yes Yes Chicago Appd. EXTL Lithonia Lighting 542068 
66W  205W  120to347V AC Gray — Lithium Iron Phosphate Yes Yes Yes Yes Chicago Appd. EXTL Lithonia Lighting 547069 
6.6 W 11 W 120 to 347V AC Gray — Lithium Iron Phosphate Yes Yes Yes Yes Chicago Appd. NDL Lithonia Lighting 542070 
6.66W  205W  120t0347V AC Gray — Lithium Iron Phosphate Yes Yes Yes Yes Chicago Appd. NDL Lithonia Lighting 542071 
6.6 W 32 W 120 to 347V AC Gray Lithium Iron Phosphate Yes Yes Yes Yes Chicago Appd. NDL Lithonia Lighting 542072 
12W 24 W 120V AC Gray — Lithium Iron Phosphate No Yes Yes Yes None DYN Dual-Lite 45VT48 
Hai 12W 24W 120V AC Gray — Lithium Iron Phosphate Yes Yes Yes Yes None Dynamo Dual-Lite 784H84 
lalogen 
2 7W 14W . 120VAC,277V AC Gray Lead Calcium No Yes No No None WLTU Lithonia Lighting 460220 
Aluminum Wet Location Emergency Lights 
LED 
il 24W 24W . 120/ АС,277/ АС Bronze Nickel Cadmium Мой Available No Yes No None PATRON Chloride 784H32 
2 3W 6W 100 to 300VAC — Brown Nickel Cadmium Yes No Yes Yes None CUW Compass 45VT42 
2.88W 11.52W 120V AC Brown Nickel Cadmium No No Yes No None PG Dual-Lite 3GPD1 
3W 12W 120V AC White Nickel Cadmium No No Yes No None PG Dual-Lite 3GPC9 
4 157W 628W 120V AC White Nickel Cadmium No No Yes No None PG Dual-Lite 3GPD4 
157W  628W 120V AC Brown Nickel Cadmium No No Yes No None PG Dual-Lite 3GPD5 
157W  628W 120V AC Silver Nickel Cadmium No No Yes No None PG Dual-Lite 3GPD6 
No.of Lamp Mounting Housing Item к. 
Lamps Wattage Voltage Location Color Compatible Mfr. Model Number Brand No. 4 TN 
рена Remote Heads Ё № 
1 1W 3V Wall White Compass 32WU52 Ж 
2 {W 3V Wall White CCRRO, CEGRC, CERRC, CU2RC Compass — 32WU51 e 
1 1W 3.6V Ceiling, Wall White Lithonia Lighting 487V44 e - y 
1W 3.6 V Ceiling, Wall White ECBRM, ECC REM, ECR/ECG HO, ECRM HO, Lithonia Lighting 784H17 ` 
2 2 W 3.6 V Ceiling, Wall White _ ELM2L LTP, EU2C HO, EU2L REM, EXRM — Lithonia Lighting 487V45 x 
2 W 3.6 V Ceiling, Wall White Lithonia Lighting 784H18 
1 1W 510301 Ceiling, Wall White ELM2L, ELM4L, ELM6L, ELT, EXTL, Lithonia Lighting 619767 
2W 510301 Ceiling, Wall ^ White INDL, LHOM, (НОМ LED, TCLC Lithonia Lighting 61HZ69 Plastic 
2 2W 48V Gelling, Wall White БИр, E Dual-Lite 26UX07 Plastic Wet Location 
6W 18V eiling, Wall White EVHC12, EVHC12I Dual-Lite 784H86 
Halogen 487V44 32WU50 
il 12W 12V Ceiling, End, Wall White ELT 12V Lithonia Lighting 3EU32 
Plastic Wet Location Remote Heads 
LED 
1 TW 3V Wall White Compass 32WU50 
> IW Зу Wal White CCRRC, CEGRC, CERRC, CU2RC Compass  32WU49 
6W  128V Ceiling, End, Wal Gray DYN12-4X, DYN121-4X Dual-Lite 784H85 r ( 
1 1W 3.6V eiling, Wall га Lithonia Lighting 487146 ) 
> IW 36V Ceiling, Wall бгау ECBRM, ECG REM, ECP/ECG НО, БОНМНО, Tithonia Tigh ng 784H15 : @ 
2W 3.6 V Ceiling, Wall Gray р * n Lithonia Lighting 784H19 r - 
1 5W 6V Ceiling, End, Wall Gray L2ETXFL2GWW-U, L2ETXFL2RWW-U, Big Beam 783HR2 
LS2E4XL1GW, LS2E4XL1GW-FSH, Steel 
LS2E4XL1RW, LS2EAXL1RW-FSH, "mur 783HP9 
RC-SD, LS2SC12N7, LS2SC12N7-SD, 26UXo8 
152506536, LS2SC6S36-SD 
Halogen 
1 6W 6V Ceiling, End, Wall Gray ELT 6V Lithonia Lighting  2XLE8 
8W 6V Ceiling, End, Wall Gray T Lithonia Lighting 2Х1Е9 fA 
Aluminum Wet Location Remote Heads —. 
LED a = 
1 1W 81030/ Ceiling, Wall Silver ELM2L, ELM2LF, ELMJL, ELMGL, Lithonia Lighting 61Н768 
т ; ELT125, ELT180, ELT275, ELT50, "hona НН 
2 2W 81030/ Ceiling, Wall Silver EXTL, INDL, LHOM LED, TCLC Lithonia Lighting 61HZ70 ШЕШ ky bans 
БЕ ш шш ша шш. NE X m 
Е а hite i - ual-Lite Wet Location 
Halogen 3W 12V Wall Black HCXURW-03L Dual-Lite 131371 Б. Неаа 783HR4 
xin = mi um: 6V Wall Bronze HCXURW-03L Dual-Lite 131372 Emergency Lights 
LED ! і 
1 5W 6V Ceiling, End, Wall White _ L2ETXFL2GWW-U, L2ETXFL2RWW-U, BigBeam |  783HP8 Adjustable light heads | | 
LS2E4XL1GW, LS2E4XL1GW-FSH, Lights supplement illumination from primary emergency 
В | ESSE ESSE | lighting in the event of a power loss. Connect to a compat- 
2 — 5W 6У Ceiling, End, Wall White LS2ET6S10-w-RC, LS2ET6S10-W- BigBeam — 783HP9 iple remote-capable emergency or exit light and draw 
RC-SD, 152801217, RESO LAN I-8D, power from it during an electrical outage. Remote heads 
m Wet Location Remote Heads provide coverage around corners, outside exits, and in 
1 5W 6V  CeilingEnd,Wal Black ^ L2ETXFL2GWW-U, L2ETXFL2RWW-U, BigEeam — 783Hmg 4645 primary emergency lights can't reach. 
ІНЕН Eum ew i Plastic lights are economical, lightweight, and won't rust. 
2 5W GV Ceiling, End, Wall Black LS2ECXLI PW S2ECXLZRWW, Big Beam  783HR1 Aluminum lights are lightweight and corrosion resistant. 
С-Б, LS2SC12N7, LS28C12N7-SD, Steel lights are heavy-duty for use in areas that may be 
152506536, LS2SC6S36-SD subject to impact or abuse. 
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LIGHTING Scan. Order. Done. =F 
Emergency & Exit Lighting Details on page A1. 


т fA 
Sur Sens [DA] mee MER 
Emergency Lighting Batteries 


Replacement batteries for exit signs and emergency 
lighting. Choose compatible battery based on specific 


4WT20 


m= brand and model of sign or fixture. 
Battery Overall Overall Overall Нет 
Compatible Mfr. Model Number Voltage Capacity Height Width Depth — No. 


Big Beam 
2C0M1GWW, 2COM1GWW-PH, 2COM1RWW, 2COM1RWW-PH, 2DZF-PAR-GW, 2DZF-PAR-RW, 2EXKL2GWWU-3HRS, 2EXKL2RWWU-3HRS 6V 4.6 Ah 4in 2in 234in 3WDD8 
E4XL1GW, E4XL1RW, L2ETXFL2GWW-U, L2ETXFL2RWW-U, LS2EA4XL1GW, LS2E4XL1RW, 


LS2ECXL{ RWW, LS2ECXL2RWW, LS2ET6S10-W-RC, LS2ET6S10-W-RC-SD GV ШАН Soci. im. piin UVR 
ECHLTRWW, ECHL2RWW, ERXLTWGCS, ERXLTWRCR, EVRXL2GWWU, EVRXL2RWWU, EXFL2GWWU, EXFLZRBB-U, EXFL2RWWU 72V  600mAn 14n im  4in  3YAUT 
LS2BR6S8, 1525Е858 бу — 7Ah 3%in 132i біп 3WDCl 
[їп No. 2SET2N7, Mfr No. H2SET2N7 12VDC  7Ah 3i 2 Win 6% in 783HP7 
ual-Lite 


А580; А5801; CV3; CV3D; CV3DI; CV3I; CVEC15; CVEC15I; CVT3GB3; CVT3GB3D; CVT3GB3DI; CVTSGB3I; CVT3GB5D; 

CVT3GW3; CVT3GW3D; CVT3GW3DI; CVT3GW3I; CVT3GW5D; CVT3RB3; CVT3RB3D; CVT3RB3DI; CVTSRBSI; 

CVT3RW3; CVT3RWSD; CVT3RW3DI; CVT3RWSI; EZ-2D; Е2-21; EZ-2RI; LM16; LM161; LM34D; LM34DI; LM36CH; 

LM36lICH; LM40; LM40l; LM68D; LM68DI; LM80; LM80I; LSC; LSCI; М4Х2; М4Х21;: МАХА; NAX4I; TG15; Т6151 

C1D2-12V36; C1D2-12V72; C1D2-6V36; C1D2-6V72; DL-7; DL-7-12V; LWW Series; ML-2EW-1CH; ML-7E; ML-7E-12V; ML-7E-12V- 
NY; ML-7E-NY; ML-7EW-12VCH; MLW-2EW-CH; MLW-7E; MLW-7E-12V; MLW-7E-12V-I; MLW-7E-12V-NY; MLW-7E-I; MLW-7E-I- 6V 8 Ah 4in 5%in 2 Жіп 240674 
NY; MLW-7E-NY; NAX141120SAT; N4X141480SAT; SW Series; TB-36-CH-12; ТВ-52; TB-52-12; ТВ-521; ТВ-521-12; WW Series 

CV2: CV2D; CV2DI; 0/21; CVT3GB; CVT3GBI; CVT3GW; CVT3GWI; CVT3RB; CVT3RBI; CVT3RW; CVTSRWI; DEX1EMFA; DEX2EMFA; 

DKURWE; EXT-122-EMK; EZ-2 ; EZ-2-220V; EZ-2-V; EZ-2R ; EZ2 ; Freedom LED Series; HCXUGB; HCXUGBRC12; HCXUGW; 6V 45Ah 4%in 2%in 2in 3WAK1 


6V 7.2 Ah 4in біп 12in 160265 


HCXUGWRC12: НСХОВВ: HCXURBRC12; HCXURW; HCXURWRCI2: LM2: LTUGB: LTUGW: LTURB; LTURW: 172: 511: SL1-V 

CV3REB: CV3REW: CVDTREBN; CVDTREW; CVD2REBN; CVD2REW: LNAXRWE; LXURBE; LXURWE: SCDRBE: SCDRBNE. SCDRWE: DAV mAh Win EN ТЕГЕ” 
SCDRWNE; SCSRBE: SCSRBNE: SCSRWE; SCSRWNE; SEDRBE; SEDRBNE; SEDRWE; SEDRWNE; SESRBE: SESRBNE; SESRWE; SESRWNE ain 1% 

DYN12, DYN12-06L, DYN121-06L 128V  3Ah 2%п Xin 5%in 784H72 
DIL. aan а а 128V  15Ah Ит Ти 2Y4in 784870 
EDS; Е05:2: ERS: ERS-2-2; ERS-2I-2: ERS-3; ERS-3I; ERS-I; ESC-2-0; ESC-2-2; ESS-I; ESS-I-2; 

LTS Series: LTU Series ; LZ2 ; LZ2D : LZ2DI ; LZ21 ; 18-15: TB-151; TB-30; ТВ-301 бу — SAh Зіп 5%in 2%in 240675 
EV2 24V 1300mAh %in 1/11 2711 784H66 
EV2D, EV2DI, EV2DI-24K, EV4D, EVADB, EVADI 24V 1300mAh “іп Ain 2% in 784H69 
EV4D-02L, EVADI-02L 24V 1.500 mAh Жіп 1 Yin 2% in 784H67 
EVCH12 128V 2000mAh 1%in 2in 3 іп 784H71 
EVCUGW, EVCUGWDI, EVCURBD, EVCURW, EVCURWD, EVCURWDI 64V ОБА Yin Xin 2%in 784H73 
EVCUGWD4, EVCURWD4 64V —12Ah Ят Yin 2% іп 784975 
EVEUGWE EVEUGWET VERE EVET T IMBGI-IDVCH: LM40-12V: LMAOI-T2N' LM68D-12V: LMGBDI 12V Boom 2in 2in “in 78465 
12V. LMO-I2V, LMBOL 12 12200-12): 1200124 125121 зану МҰ  72Ah  4in Gin 2/0 160266 
LTUGB3; LTUGB3I; LTUGBD: LTUGBDI: LTUGW3; LTUGWSI; LTUGWD; LTUGWDI; LTURB3; LTURB3I; E 

LTURBD: LTURBDi; LTURW3; LTURWSI; LTURWD: LTURWDI: 1715; 12151; 1720; 17201 8v ЗА 2» in йш 240578 
LXW-13-X2; LXW-15-X2: LXW-16-X2 48V 600mAh 12m 2011 1 in 240679 
PGB: PGP: PGW: PGZ 84V 25Ап 2йіп 7 vain 1% in 160264 
PGP-HTR, PGW-HTR, PGZ- 84V 1500mAh 2%in 2in 8іп 784H68 
SEWLDGBE SEWLDGWE- SEWLDRBE. SEWLDRWE. SEWLSGBE, SEWLSGWE; SEWLSRWE 48V  600mAh Жіп 1 %in 4 vin 784Ң74 
Lithonia Lighting 

EL, LE, N Series 12V 1.2 Аһ 4in 2in Тіп 386192 
ЕГМ1254, ELM1272, ELM627, ЕГМ654, IND1236, IND1254, IND618, IND636, IND654, INDX1236, INDX1254, INDX618, INDX654 6V — Ah 3Xin 6i  2in 2PFW1 
ELM: IND654; ІМ01254 6V  10Ah 3%п біп  2in 4PG87 
ELT125 12V —28Ah 6%in 7%in 5% in 4PG82 
ELT275 12V . 75Ah 10 Vin 6%in 9%іп 4Р670 
ELU2X: ELR2: ELTT6; GELM2; HOM S W 3 R 120/277; HOM S W 3 G 120/277; IND618; IND1236 6V 65Ah бі in 4i 4Р076 
ELU3X: ELT36; ELT50 6V . 14Ah_5%in 4%in 2 іп 4PH12 
EU2LED 36V 900mÀh 2in tin біп 386789 

ND12100 12V — 24Ah 6n біл 354i 2XLD6 

THOM SWSRM-: HOM S W 3 120277: ELM? SD: ELRZ: X S W 3 б 120/277 EL: F2X S W 3 А 120/277 уш S S E 
EL: OM S W 3 В 120/277 EL; ELM; ELM2; ELM2 B; LHQM S W 3 R HO M4; ECR М6 ӨМ -ЯА лип 2Ип in АРНА 

LOC 1 GELN 24V  12mAh 190 Xin din  2PFV8 
LQC 1 R EL N, LOC W2 R ЕСМ 12V і2Ап Xin iin Тіп 2XLD7 
ГОМ S З R 120/277 EL N M6, LOM S W 3 б 120/277 ELNSD, LOM S W 3 б ELN 120/277M6, LAM S W 3 R ELN 120/277M6 12V ТАП тап Xin Xin ФР 

5 ы д n ? |n In 4 In 
LV S W 1 R 120/277 EL N; LV S 1 R 120/277 EL N UM 4X SV OE HERR aa 
LV S WR 120/277 ELN UM 72V  i4Ah  2in 5 іп iin 4РН22 
2V 


X S W 3 G 120/277 EL N; LE S W 1 R 120/277 ELN SD; LE S W 2 R 120/277 ELN SD; LE S 1 R 120/277 EL N SD; 

LES 2 R 120/277 EL N SD; LX W 3 R EL N; LE S 1 R 120/277 EL N; LE S 2 R 120/277 EL N; LE S W 1 R 120/277 1. 1Ah 1%in %in Жіп 4WT20 
EL N; LE S W 2 R 120/277 EL N; LOM S W 3 В ELN 120/277M6; 1 ОМ S W 3 В 120/277 ELNSD 

LX S W 3 G 120/277 EL N; LAM S W 3 В 120/277 ELNSD; LE S 1 В 120/277 EL N SD; LE S 2 R 120/277 

EL N SD; LE S W 2 В 120/277 ELN SD; LE S W 1 В 120/277 ELN SD; LX W 3 R EL N; LE S 1 R 120/277 12V 1Ah 1%in in Жіп 2XLDS 
ЕЗ N; LE S 2 R 120/277 EL N; LE S W 1 А 120/277 EL N; LE S W 2 R 120/277 EL N 

umaPro 

6CG 12 Ah 4in 6in 2in 48Н471 


L1 6V 
6CGL2, 6CGNT, 6CGN2, 6CGN3, 6CGN4 6V 45Ah 4йіп 2іп 2% in 48H470 


6CGL3, 6CGL4 48V 300 тАһ 1%in “іп in 48H465 
6CGL5 24V  300mAh 2in Yin “Yin 48H468 
6CGL6 36V 300 тА 2in = 1%in in 48Н467 
6CGL9, 6CGNO, 6CGN5, 6CGN6, 6CGN7, 6CGNS 48V  650mAh 2in 1йїп 1 іп 48H466 
Overall Overall Overall Item 
Compatible Mfr. Model Number Height Width Depth No. 


Emergency Light Covers 
Lithonia Lighting 
fA D-Series Back, ELA Q LED, ELM/ELM2, ELM2 LED, ELM2L/ 
ELM2LF/ELM4L/ELM6L, ELM6 LED, EU2 LED, EU2C Back 
Saf PHILIPS Mount, EU2L Back Mount, EX LED (R/G) Back Mount, EXRM 1334 in 15 Vein 6in AYFV2 


LIGHTING. CHLORIDE Back Mount, LE Back Mount, LE NY Back Mount, LQC Back 
Mount, LAM Back Mount, LX NY Back Mount, LXC Back 


Emergenc Light Mount, TLE Back Mount, WLTE Back Mount, WLTU MR 
y єн LED, ECC, ECRM, EU2, СНОМ, СНОМ LED, СНОМ LPO6VS 7%in 5%in 5%in ДҮРІ/І 
Light C oride 
Sabasa Covers and Shields SPU Series (fully recessed) Patron, SL Series i5in 12/41 5%in  784H2i 
. . Safety Technology International 
s Light covers are wire guards that mount a 9640, STI 9641 T 2 in 7 Я in EJ Tengs 
i несі Ё ? In ? |n 4 |n 
over emergency lights and exit signs to STI 9649 Вт Тш 5%юп 160857 
| protect against impact and scrapes. 571-9740; STI-9741 10%in 13%in 2%in  8C245 
J А Vandal Guard Shields 
; Vandal guards are clear, solid poly- Lithonia Lighting 
~ ud carbonate shields that totally enclos ELM, ELM2, ELMLT 4% in 15in 9 іп 3XE33 
_——^7 ue tay е ELMT254, ELM1272, ELM618, ELM627, ЕГМ654 10 in 22 in 9%in  5YB66 
Vandal Guard emergency lights and exit signs to protect EUM. ЕСЕ ЕА EUME АТОМА ELMAE 7Win  51i5in 534in  784H12 
3XE33 them from damage and tampering. i Д i (R), 9 ain 6in Gin 784H13 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Panel & Troffer Light Fixtures 
osse РЯ For information оп Lighting Certification, see page 422. 


48LU31 
Flat Lens к PHILIPS 
56DZ74 Columbia Day-Brite Ф.о LIGHTING GROUP | an SAcuityBrands company 
— 
A isis 
2 ft. x 4 ft. LED Panels & Troffers шш PHILIPS RemPhes "275 
= 120/277V AC Center-Basket Lens—Lens has a curved middle Flat Lens with Controls—integrated controls on these 
LED fixtures can replace fixtures of the same section that reflects light to disperse it across a LED panels allow use with lighting control systems to 
size that use 2 to 6 linear light bulbs. They wider area than a flat lens. It also softens lighting to operate sensors, dimmers, or other control features. 
have built-in LED arrays so there are no light reduce harshness. Lumen & Color Temp-Selectable Flat Lens—Lumen and 
bulbs to install or replace. Commonly used Flat Lens—Lens focuses light downward and color temp-selectable LED panels have inner switches for 
to light large classrooms, hallways, office reduces glare to provide a smooth, consistent light- ^ choosing light output and color tone settings to suit a room 
spaces, or department stores. ing effect. or application. 
Emergency 3500K 4000K 
Max. Fixture Color Battery Overall Lumens Item Lumens Item 
Wattage Index Backup Dimmable Height ^ Lighting Certification Series Lumens Per Watt No. Lumens Per Watt No. 
Center-Basket Lens 2 ft. x 4 ft. LED Panels & Troffers 
Columbia Lighting 
36W 80 No Yes 4in DLC 5.0 LCAT 4,168 Im 120 Im/W 53VX69 4,307 Im 122 Im/W 53VX77 
39 W 80 No Yes 4in DLC 5.0 LCAT 4,788 Im 125Im/W ^ 53VX73 4,886 Im 127Im/W 53/Х81 
Dayhrite 
УЗБ W 80 Yes Yes 3in DLC Qualified Fluxgrid 4,300 Im 120Im/W ^ 60VC96 4,300 Im 120Im/W ^ 60VC97 
41 W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 EvoGrid = = = 4,300 Im 139 Im/W 45KJ04 
48 W 80 No Yes 234 in DLC Qualified Evogrid 4,800 Im 139 |т/Л/ ^ 60VD01 4,800 Im 139Im/W 601002 
48W 80 Yes Yes 294 in DLC Qualified Evogrid 4,800 Im 139 Im/W 60/009 4,800 Іт 139 Im/W 60VD10 
55 W 80 No Yes 2% in DLC Qualified Evogrid 5,400 Im 139 Im/W 60VD05 5,400 Im 139 Im/W 60VD06 
55 W 80 Yes Yes 2% in DLC Qualified Evogrid 5,400 Im 139 Im/W 60VD13 5,400 Im 139 Im/W 60VD14 
83 W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 EvoGrid = = == 7,400 Im 139 Im/W 45KJ06 
Juno Lighting 
36W 80 No Yes 3 s in DLC 44 52Х4 4,013 Im 111.5Im/W — 45CA14 4,132 Im 1147Im/W —45CA03 * 
36W 80 Yes Yes 3 іп DLC 4.4 52Х4 = = E 4,132 Im 1147Im/W 456А26 * 
53 W 80 No Yes 3% in DLC 4.4 52Х4 5,928 Im 111.81m/W — 45CA02 6,103 Im 115.2]m/W — 45CA07 * 
53 W 80 Yes Yes 3%in DLC 4.4 52Х4 = = — 6,103 Im 115.2]m/W — 45CA30 * 
Lithonia Lighting 
23W 82 No Yes 4% in DLC 5.0 Premium 2FSL4 3,000 Im 130 Im/W 30ҮН56 3,051 Im 133 Im/W 30YH57 
31.6W 82 No Yes 2 96 in DLC 5.0 Premium 2BLT4 4,000 Im 126.2]m/W _ 481030 4,063 Im 128.21m/W 480031 
31.7 W 82 No No 4% in — 2FSL4 — — — 4,086 Im 129 Im/W 38ТА05 
31.7W 82 No Yes 4% in DLC 5.0 Premium 2FSL4 4,017 Im 127 Im/W 30ҮН58 4,086 Іт 129 Im/W 30ҮН59 
38 W 82 No Yes 296 in DLC 5.0 2BLT4 4,960 Im 130.5Im/W _ 48LU32 5,039 Im 132.5|m/W — 48LU33 
38.3 W 80 No Yes 4% in DLC 5.0 Premium 2VTL4 5,238 Im 136 Im/W 547Ү54 = = E 
38.5 W 82 No Yes 4% in DLC 5.0 Premium 2FSL4 4,896 Im 127 Im/W__30YH60 4,979 Im 129Im/W X 30YH61 
Lumination 
33.5 W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 LVT 4,000 Im Ti9Im/W X 52YK36 4,000 Im 1i9Im/W 52ҮК41 
33.5 W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 Premium LVI 4,000 Im 119 Im/W 607271 4,000 Im 119 Im/W 607270 
42 W 90 Yes Yes 4% in DLC 4.4 LBV 4,800 Im 107Im/W — 417Y33 4,800 Im 109Im/W — 417Y32 
42W 90 No Yes 4% in DLC 4.4 LBV 4,800 Im 117 Im/W 417Y31 4,800 Im 119 Im/W 417Y30 
43W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 LVT 4,800 Im 112 Im/W 52ҮКЗ7 4,800 Im li2im/W 52ҮК42 
S W 80 No Yes РЕЛШ DLC 5.0 LV = = — 7,200 Im 120 Im/W 52ҮК44 
ilips 
33.7 W 80 No Yes 3in DLC 5.0 FluxGrid 4,200 Im 124 Im/W 210L65 4,200 Im 124 Im/W 210L66 
Flat Lens 2 ft. x 4 ft. LED Panels & Troffers 
Columbia Lighting 
34W 80 No Yes 3 іп DLC 5.0 Premium LJ 4,268 Im 126 Im/W 53XY55 4,334 Im 127 Im/W 53XY63 
38W 80 No Yes 3 іп DLC 5.0 Premium LJ 4,772 Im 123 ІтЛА . 32WU73 4,792 Im 125 Im/W 53XY65 
45W 80 No Yes 3 Vs in DLC 5.0 LJ 5,441 Im 120 Im/W 53XY59 5,526 Im 122 Im/W 53XY67 
fi fea 80 No Yes 3 іп DLC 5.0 LJ = = = 8,966 Im 123 Im/W 53ХҮ74 
jaybrite 
40 W 80 No Yes 3in DLC FluxPanel 4,200 Im 32.6lm/W 60/087 4,200 Im 32.5]m/W _ 60VC88 
Lithonia Lighting 
23.2 W 82 No Yes 3 in DLC 5.0 Premium 2GTL 2.983 Im 128 Im/W 19YR06 3,102 Im 133 Im/W 19YR07 
35.7 W 82 No Yes 3% in DLC 5.0 Premium 2GTL 4,7717 lm 133 Im/W 19YR20 4,968 Im 139 Im/W 19YR21 
39 W 80 No Yes КЕЛП DLC 5.0 Premium 2GTL 4,000 Im 105 Im/W 48H438 4,000 Im 110 Im/W 48H439 
40W 82 No Yes 394 in DLC 5.0 2114 4,831 Im 120.7Im/W — 314159 = — — 
48.7 W 82 No Yes 3 іп DLC 5.0 Premium 2GTL 6,218 Im 127 Im/W 19YR22 6,466 Im 132 Im/W 19YR23 
53.2 W 82 No Yes 3%in DLC 5.0 Premium 2GTL 7,351 Im 138 Im/W 19YR24 7,645 Im 143 Im/W 19YR25 
Lumination 
36 W 80 No Yes 3% in DLC 5.0 LBT 4,800 Im 133 Im/W 48TK54 4,800 Im 133 Im/W 48TK53 
36 W 80 Yes Yes КЕЛШ DLC 5.0 LBT 4,800 Im 133Im/W 48ТК56 4,800 Im 133I1m/W 48ТК55 
Flat Lens 2 ft. x 4 ft. LED Panels & Troffers with Controls 
Columbia Lighting 
37W 80 No Yes 2in DLC 5.0 Premium VSY24 4,812 Im 131 Im/W 560778 4,893 Іт 133 Im/W 560279 
Lithonia Lighting 
30W 80 No Yes 2 14 in DLC 5.0 Premium EPANL 3,953 Im 131 Im/W 420V81 = == == 
31W 80 No Yes 2 34 in DLC 5.0 Premium EPANL = = = 4013 Im 131 Im/W 420/83 
37 W 80 No Yes 2%in DLC 4.4 EPANL — = — 3,898 Im 106 Im/W 420V82 
39 W 80 No Yes 2 Vain DLC 4.4 EPANL 4,039 Im 104 Im/W 420/80 — — — 
Color Color Emergency Overall Lighting Item 
Max. Fixture Wattage Temp. Lumens Index Battery Backup Dimmable Height Certification Series No. 
Color Temp-Selectable Center-Basket Lens 
Remphos 
20 W, 26 W, 34 W, 40 W 3500K, 4000K, 5000K 3,390 Im 85 No Yes 131/50 in DLC Premium — TTV/TIF-G1 — 61HP73 
Color Temp-Selectable Flat Lens 
Columbia Lighting 
56W 3500K, 4000K 7,364 Im 80 No Yes 1% in DLC CFP 61JC77 
Dayhrite 
3500K, 4000K, 5000K 5,847 Im 80 No Yes 1 іп DLC SBP 60VC81 
Remphos 
20 W, 26 W, 34 W, 40W 3500K, 4000K, 5000K 3,390 Im 85 No Yes 131/50 in DLC Premium — TTV/TTF-G1 —61HP70 
Lumen & Color Temp-Selectahle Flat Lens 
Keystone Technologies 
50W 3,600 Im, 3,700 Im, 4,600 Im, 80 No Yes 2V in — XFit 61HP96 
50W 3500K, 4000K, 5000K 4700 Im, 5,500 Im, 5,600 Im 30 Yes Yes біп - XHi  БІНР0Ә 
Lithonia Lighting 
52W 3500K, 4000K, 5000K 4,000 Im, 5,000 Im, 6,000 Im 80 No Yes 13 in DLC CPANL 54ХМ24 
Lumen-Selectable Flat Lens 
Columbia Lighting 
30W 3500K 3,400 Im, 4,100 Im, 5,500 Im 80 No Yes DLC CFP 56ЕН45 
30 W, 39 W, 49 W 3,197 Im, 5,024 Im 80 No Yes 1% in DLC CFP 61ЈС75 
31 W, 40 W, 50 W 4000K 3,945 Im, 6,143 Im 80 No Yes 1%in DLC CFP 61ЈС76 
50W 3,400 Im, 4,100 Im, 5,500 Im 80 No Yes 198in DLC CFP 560774 
* 4100 K color temp. 
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— PHILIPS fA 
mbi MC 2 Е 
“лтты Day-Brile éosonomccre | аав gee PHILIPS RGA nemPnes “= 


2 ft. x 2 ft. LED Panels & Troffers 


ONE 


= 120/277V AC Center-Basket Lens with Flat Lens with Controls—integrated 

LED fixtures can replace fixtures of the same size Controls—tntegrated controls controls on these LED panels allow use n 

that use U-bend light bulbs or 1 to 4 fluorescent allow use with lighting control with lighting control systems to operate Center-Basket Lens 
linear light bulbs. Commonly used to light spaces Systems to operate sensors, sensors, dimmers, or other control 417Y26 
where larger fixtures would provide too much direct dimmers, or other control features. 

light. features. Lumen & Color Temp-Selectable Flat 


Center-Basket Lens—Lens has a curved middle Flat Lens—Lens focuses light  Lens—Lumen and color temp-selectable 


section that reflects light to disperse it across a downward and reduces glare LED panels have inner switches for choos- 
wider area than a flat lens. It also softens lighting to 10 provide a smooth, consistent ing light output and color tone settings to Flat Lens 
reduce harshness. lighting effect. suit a room or application. 420V76 
3500K 4000K 
Max. Fixture Color Emergency Overall Lumens Item Lumens Item 
Wattage Index Вайегу Backup Dimmable Height ^ Lighting Certification — Series Lumens Per Watt No. Lumens Per Watt No. 


Center-Basket Lens 2 ft. x 2 ft. LED Panels & Troffers 
Columbia Lighting 
23W 80 


No Yes 4 in DLC 5.0 LCAT 2,770 Im 122 Im/W 53VX45 2,232 Im 123 Im/W 53VX53 
29 W 80 No Yes 4 in DLC 5.0 LCAT 3,259 Im Ti8Im/W 53/Х47 3,326 Im 119 Im/W ^ 53VX55 
39W 80 No Yes 4in DLC 5.0 LCAT = — = 4,466 Im 116 Im/W 53VX60 
Dayhrite 
30W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 EvoGrid — = = 3,000 Im 119 Im/W 45KJ03 
33W 80 No Yes 2394in DLC Qualified Evogrid 3,800 Im it9Im/W 60/098 3,800 Im if9Im/W 60/099 
33W 80 Yes Yes 2% in DLC Qualified Evogrid 3,800 Im 119 Im/W 60VD07 3,800 Im 119 Im/W 60VD08 
33.4 W 80 Yes Yes Зіп DLC Qualified Fluxgrid 3,800 Im 120Im/W 60/094 3,800 Im 1201m/W ^ 60VC95 
39W 90 No Yes 2% in DLC Qualified Evogrid 4,500 Im 119 Im/W 60VD03 4,500 Im 119 Im/W 60VD04 
39W 80 Yes Yes Zin DLC Qualified Evogrid 4,500 Im ii9Im/W 601011 4,500 Im if9Im/W ^ 60VD12 
Juno Lighting 
36 80 No Yes КЕД DLC 4.4 S2X2 404111 — 112.2]m/W — 45CA18 4161lm — fi5.6Im/W  45CA31 * 
Lithonia Lighting 
16W 82 No Yes 3in DLC 5.0 Premium 2BLTR 2.051 Im 132Im/W ^ 53KC60 2,084 Im 134Im/W ^ 53KC63 
16.3 W 82 No Yes 4% in DLC 5.0 Premium 2FSL2 1,984 Im 121 Im/W 30YH50 2,018 Im 123 Im/W 30YH51 
26W 82 No Yes 3 in DLC 5.0 Premium 2BLTR 3,351 Im 130 Im/W 53KC61 3,404 Im 132 Im/W 53KC64 
26.2W 80 No Yes 4% іп DLC 5.0 Premium 2VTL2 3,299 Im 126 Im/W 54ZY55 — = = 
26.6 W 82 No Yes 2% in DLC 5.0 Premium 2BLT2 3,332 Im 124.81m/W 480028 3,385 Im 126.81m/W _ 48LU29 
271W 82 No Yes 4% in DLC 5.0 Premium 2FSL2 3,355 Im 124 Im/W 30YH52 3,412 Im 126 Im/W 30YH53 
27.1W 82 No No 4% in DLC 5.0 Premium 2FSL2 = — — 3,412 Im 126 Im/W 38TA04 
31W 82 No Yes 3 in DLC 5.0 Premium 2BLTR 4,038 Im 130 Im/W 53KC62 4.102 Im 132 Im/W 53KC65 
33.7W 82 No Yes 4%in DLC 5.0 2FSL2 4,032 Im 120 Im/W 30YH54 4,100 Im 122 Im/W 30ҮН55 
37 W 82 No Yes 3 Жіп DLC 5.0 2RTL2 4,262 Im 115 Im/W 47678 = = = 
Lumination 
16.5 W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 LV 2,000 Im 121 Im/W 52YK23 2,000 Im 121 Im/W 52YK27 
29W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 Ш 3,300 Im 114 Im/W 52YK24 3,300 Im 114 Im/W 52YK28 
29W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 Premium LV 3,300 Im 114 Im/W 60TZ68 3,300 Im 114 Im/W 607267 
37W 80 No Yes 2% in DLC 5.0 Ш 4,000 Im 108 Im/W 52YK25 4,000 Im 108 Im/W 52YK29 
42W 90 No Yes 4% in DLC 4.4 LBV 3,300 Im 100 Im/W 417Y27 3,300 Im 110 Im/W 417Y26 
"ms 90 Yes Yes 4% in DLC 4.4 LBV 3,300 Im 88 Im/W 417Y29 3,300 Im 97 Im/W 417Y28 
ilips 
33.5 W 80 No Yes 3in DLC 5.0 FluxGrid 3,800 Im 114 Im/W 210L63 3,800 Im 114 Im/W 210L64 
Center-Basket Lens 2 ft. x 2 ft. LED Panels & Troffers with Controls 
Columbia Lighting 
24W 80 No Yes 2 in DLC 5.0 Premium VSY22 3,276 Im 134Im/W 560776 3,331 Im 136Im/W 560777 
Flat Lens 2 ft. x 2 ft. LED Panels & Troffers 
Dayhrite 
33W 90 No Yes 1%in Unrated FPZ 3,800 Im 29.81m/W _ 60VC84 3,800 Im 29.8I1m/W 60/085 
Hubbell Lighting - Columbia 
31W 80 No Yes 4 Vin DLC 5.0 LJT 3,365 Im 108 Im/W 53XY42 3,472 Im 109 Im/W 53XY49 
33W 80 No Yes 47 п DLC 5.0 LJT 3,684 Im ТЇЗ 1тЛ/ — 32WU72 4,051 Im ii4Im/W 53ХҮ50 
Lithonia Lighting 
18.2 W 82 No Yes ЗИ DLC 5.0 Premium 2GTL 2,248 Im 122Im/W 18ҮҢ04 2,337 Im 127I1m/W ^ 19ҮВ05 
28.6 W 82 No Yes 3 in DLC 5.0 2GTL 3,360 Im 117 Im/W 19YR18 3,494 Im 122 Im/W 19YR19 
29W 82 No Yes 33^ in DLC 5.0 2TL2 3,317 Im 114.4Im/W 11К569 = = = 
-— W 80 No Yes 3 Ain DLC 5.0 2GTL 3,700 Im 94 Im/W 48H440 3,700 Im 98 Im/W 48H441 
30W 80 No Yes 1% in DLC — 3,230 Im 109 Im/W 53DD37 3,300 Im 110 Im/W 53DD38 
Flat Lens 2 ft. x 2 ft. LED Panels & Troffers with Controls 
Lithonia Lighting 
26W 80 No Yes 2 “in DLC 5.0 Premium EPANL 3,357 Im 129 Im/W 420V77 3,361 Im 130 Im/W 420V79 
L sW 80 No Yes 2 Vin DLC 4.4 EPANL 3,285 Im 105 Im/W 420V76 3,270 Im 107 Im/W 420V78 
umination 
26 W 80 Yes Yes КЕЛІП DLC 5.0 LBT 3,300 Im 127 Im/W 48TK52 3,300 Im 127 Im/W 48TK51 
26W 80 No Yes 3% in DLC 5.0 LBT 3,300 Im 127 Im/W 48TK50 3,300 Im 127 Im/W 48ТК49 
Color Color Emergency Overall Lighting Item 
Max. Fixture Wattage Temp. Lumens Index Battery Backup Dimmable Height Certification Series No. 
Color Temp-Selectable Center-Basket Lens 
Remphos 
16 W, 20 W, 24 W, 28 W 3500K, 4000K, 5000K 2,032 Im 85 No Yes 1%in DLC Premium V/TTF-G1 61HP72 
Color Temp-Selectable Flat Lens 
Daybrite 
39 W 3500K, 4000K, 5000K 4,247 Im 80 No Yes 1 іп DLC SBP 60VC80 
Remphos 
16 W. 20 W, 24 W, 28 W 3500K, 4000K, 5000K 2,032 Im 85 No Yes 1 31/50 in DLC Premium V/TTF-G1 61HP69 
Lumen & Color Temp-Selectable Flat Lens 
Columbia Lighting 
24 W, 28 W, 38 W 3500K, 4000K, 5000K 3,044 Im, 4,702 Im 80 No Yes 194 in DLC CBT 61265 
Keystone Technologies i 
40W 2.400 Im, 2,500 Im, 3,500 Im, 80 No Yes 210 іп — XFit 61HP97 
40W 3500K, 4000K, 5000K з боо Im, 4,400 Im, 4,500 Im 80 Yes Yes 4. in = XFit G1HRO1 
Lithonia Lighting 
Е 20 W, 28 W, 39W 3500K, 4000K, 5000K 2,400 Im, 3,300 Im, 4,400 Im 80 No Yes 1 іп DLC QPL CPANL 60VY92 
RCA 
50W 3500K, 4000K, 5000K 2,500 Im, 3,750 Im, 5,000 Im 80 No Yes 1% іп DLC 5.0 Premium — 618053 
Lumen-Selectable Flat Lens 
Columbia Lighting 
25 W, 30 W, 40 W 3500K 2,876 Im, 4,281 Im 80 No Yes Tin DLC CFP 61ЈС71 
26 W, 30 W, 40W 4000K 3,382 Im, 5,001 Im 80 No Yes 1%in DLC CFP 61JC72 
40W 3500K 2,800 Im, 3,300 Im, 4,000 Im 80 No Yes Tin DLC CFP 56FH44 
40W 2,991 Im, 3,583 Im, 4,474 Im 80 No Yes 1%in DLC 5.0 CBT 56FH39 
40 W 4000K 2,800 Im, 3,300 Im, 4,000 Im 80 No Yes 155in DLC CFP 560773 
* 4100 K color lemp. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Panel & Troffer Light Fixtures 
Еа 
For information on Lighting Certification, see page 422. 
* ^ 
Ы " . Max. Fixture Color Color Emergency Overall Lighting Item 
4 ” Wattage Temp. Lumens _ Index Battery Backup Height Certification Series No. 
Center-Basket Lens 1 ft. x 4 ft. LED Panels & Troffers 
A — |” Columbia Lighting 
D" 3500K 4455|m 80 No 4 in DLC 5.0 LCAT 53/045 
36W 4000K 4,5/8 Im 80 No 4in DLC 5.0 LCAT  53VU53 
5000K 4,985[m 80 No 411 DLC 5.0 (САТ  53VX38 
38W 3500K 4,830 Im 80 No 4in DLC 5.0 LCAT  53VU49 
c 4000K 4,905 Im 80 No 4in DLC 5.0 LCAT  53VX35 
enter-Basket Daybrite 
Lens 31.9W 3500K 3,800 Im 80 Yes Sin DLC Qualified Нихогій 60VC92 
45CA06 4000K 3,800 Im 80 Yes 3in DLC Qualified Нихагій 60VC93 
336W 3500K 4,100 Im 80 No 3in DLC Qualified ^ Fluxgrid 60VC90 
E 4000K 4,100 Im 80 No 3in DLC Qualified Нихагій 60VC91 
Juno Lighting 
3000K 3,881 Im 80 No 3 іп DLC 4.4 51Х4 45СА21 
Du——————À 36 W 3500K 3,939 Im 80 No 3 7 in DLC 4.4 51Х4 45СА06 
| | 4100К 4,056 Іт 80 No 3%in DLC 4.4 S1X4  45CA15 
5000K 4,114 Im 80 No З віп DLC 4.4 S1X4  45A297 
3000K 5,578 Im 80 No 3 76 in DLC 4.4 51Х4  45CA22 
3500K 5,713 Im 80 No 3 іп DLC 4.4 51Х4  45CA32 
53W 4100K 5,3111 80 Yes 3% in DLC 4.4 S1X4  45CA10 
Flat Lens 4100K 5,831 Im 80 No 3 іп DLC 4.4 51Х4  45CA20 
5000K 6,1401їт 80 No 3% in DLC 4.4 S1X4 456408 
420V72 Lithonia Lighting 
15W 000K 1,918 Im 92 No 3¥%in DLC5.0 Premium 2BLTR 53КС71 
23 W 4000K 2,935 Im 82 No 3%in DLC5.0Premium 2BLTR 53KC72 
33 W 3500K 41141т 82 No 234in DLC5.0Premium —BLT4 — 48LU34 
BHMIDS Luminati 4000K 4,179 Im 82 No 2%іп DLC5.0Premium ВЕТА 481035 
Columbia ШШЕ ; 
DIGHTING „Ви 3500K 4,000 Im 80 No 4in DLC 5.0 (Т 52ҮК50 
LIGHTING Day-Brite 35W —4000K — 4,000 1m — 80 No din DLC 5.0 [VT — 52YK51 
#) чо Liesmve GROUP | on SAcuityBrands cns Flat Lens 1 ft. x 4 ft. LED Panels & Troffers 
Columbia Lighting 
fA 38W 4000K 4,222 Im 80 No 475in DLC 5.0 LUT — 53XY40 
— keystone RemPhes Daybrite 
p ` 30W 3500K 3,800 Im 80 Yes Зіп Unrated FPZ 60\1С82 
4000K 3,800 Im 80 Yes 3in Unrated FPZ — 60VC83 


1 ft. x4 ft. LED Panels & Troffers Flat Lens 1 ft. x 4 ft. LED Panels & Troffers with Controls 


Lithonia Lighting 


= 120/277V AC 30 W 40006 — 3,8571т 80 No 2%in DLC5.0Premium EPANL 420/75 
н 31W 35006 3,92211 80 Мо 2 іп DLC5.0Premium EPANL 420/73 
үте Ои ON EIE эшш ш 
4 " " B m 0 ^ in 2 
LED fixtures can replace fixtures of the same size that use 1 or 2 Lumen & Color Temp-Selectable Flat Lens 1 ft. x 4 ft. LED Panels & Troffers 
fluorescent linear light bulbs. They use significantly less energy than — Columbia Lighting 
‘a 3500K, 
fluorescent troffers and have built-in LED arrays so there are no 24 W, 28 4000K. 3,068 m 80 No 134in DLC CBT 611064 
light bulbs to install or replace. The 1 x 4 size is used to light narrow d 5000K i 
conference rooms, corridors, and other spaces that need a large Daybrite 3500K 
amount of light but can't accommodate a larger fixture. 39W 4000K, 4,4431т 80 № 1 in Unrated SBP  60VC79 
Center-Basket Lens—Lens has a curved middle section that Keystone Technologies "m 
reflects light to disperse it across a wider area than a flat lens. It also — 2500 im: 
softens lighting to reduce harshness. 40 W 4000K. 3,300 Ш 80 No 2% in EM XFit 61НР98 
; 5000K , , 
Flat Lens—Lens focuses light downward and reduces glare to 4400 m, 
provide a smooth, consistent lighting effect. Lithonia Lighting i 
3500K, 2,400 Im, 
Flat Lens with Controls—Integrated controls on these LED panels 39W 4000K, 3,3001т, 80 No iin DLC CPANL 54XM22 
allow use with lighting control systems to operate sensors, dimmers, -Remphas оок 4,400 Im 
or other control features. 3500K, ту 
4000K, 2,4801т 85 № 1%in DLC Premium pci 61HP74 
Lumen & Color Temp-Selectable Flat Lens—Lumen and color b 20, 3000K 
temp-selectable LED panels have inner switches for choosing light ' 4000K. 2,4801т 85 No 4%in DLC Premium m 61HP71 
output and color tone settings to suit a room or application. 5000K 
Max. 
For Bulb Fixture Lamp Lamp Overall Item 
4 TER Type Wattage Voltage Qty. Incl. Height — Series No. 
©, p £ x 1 ft. x 4 ft. Fluorescent Troffers 
j > r ‚ Flat Lens 
gered T8 64W 1200277 2 No 40  GT8 БҮА52 
5ҮА52 64W  12010277V 2 No 4%in 018 41882 
2 ft. x 2 ft. Fluorescent Troffers 
T8 51W 120t0277V 3 Yes 3%in 2078 401071 
51W 120027773 No  3%in 20178  GRPY6 
Flat Lens тво Bend 62W 1200277 2 No зип 2078 2MZI7 
: 3xv97 64W  1201027/V 2 No  3%in 012  3XY95 
) Parabolic Lens 
T8UBend 64W 12010277 2 No 4%in Р 1PLR3 
2 ft. x 4 ft. Fluorescent Troffers 
Flat Lens 
64W 120t0277V 2 No зип 2078  1THT2 
64W  12010277V 2 No 3%in 012  3XY94 
64W 12002777 2 Yes зМмп 2018 401070 
96W 120027773 No  3%in 2018 ТІНТІ5 
ҒА 96W 12010277/ 3 o  3Yin 2018 ТІНТ6 
> — А 96W 120102777 3 (о зип 2018  1THU2 
ама eT e Parabolic Lens 96W  12010277V 3 No  3/in 013  3XY96 
31LA72 T8 96W 12002777 3 Yes 3йЙі 2018 401069 
Fluorescent Troffers 96W 120102777 3 0 3 іп 20718  6RPY8 
= Electronic ballast a Non-dimmable 128W 120 TN 4 No 3 Vn GT4 3XY97 
: 2s А с 128W  1201027/V 4 o 3%in 2018  3XY98 
Troffers mount in drop ceiling grids to supply a large amount of light for spaces such as 128W  12010277V 4 Қо 3%in GT4 — 3ХҮ90 
offices, classrooms, retail settings, and hallways. They use linear or U-bend light bulbs in — Ge М 100277 4 Yes Зуп 674 ЗҮА10 
a size that matches the fixture and with a base type that matches the fixture ballast. The m 96 12010277V 3 o 47іп PT 4PLR4 
fixtures accept fluorescent bulbs and some types of LED bulbs. 96 W 1200277 3 — Yes X 5in PT  SiLA72 
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Retrofit Kits & LED Upgrade Kits 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


542Н18 
Мах. LED 3500K 
Fixture Color Replacement Lighting Lumens Item 
Wattage — Index For Certification Series Lumens Per Watt No. 
Litetronics 
2 ft x 2 ft Nominal Size 
А 3,140 Im, 3,925 
30W 82 T8 U-Bend DLC Vo Series im, 4,700 Im 156 Im/W — 542H15 
2 ft x 4 ft Nominal Size 
А 3,140 Im, 3,925 
30W 82 3 Lamp T8 DLC No Series im, 4,700 Im 156Im/W — 542H18 
2 Lamp T5, 4 А 3,600 Im, 4,700 
35W 82 Lamp 18, HID DLC No Series im, 5,500 im 156 Im/W 547Н21 


48TK59 


ж 


472 


46F520 


61HRO7 


488U70 


GRAINGER. 


ШШЩ 


LITETRONICS" 
LED Light Bars 
= 120/277V AC = Dimmable 


LED retrofits maintain the look of a fixture 
and connect to the existing housing so that 
the fixture doesn't have to be completely 
removed, replaced, and rewired. They fit into 
existing fixtures of a compatible size and 
shape to convert them to LED technology for 
reduced operating costs. 


4000K 5000K 
Lumens Item Lumens Item 
Lumens Per Watt No. Lumens Per Watt No. 
3,140 Im, 3,925 3,140 Im, 3,925 
Im, 4,700 Im 156 ІтЛ = 54ZH16 im, 4,700 im  |90Im/W 542Н17 
3,140 Im, 3,925 3,140 Im, 3,925 
im, 4,700 Im 156 Im/W 542Н19 im,47001m  |56іт/М 542Н20 
3,600 Im, 4,700 3,600 Im, 4,700 
im, 5,500 lm 156Im/W 54222 im, 5,500 im 15бітЛ/ 54223 


LED Volumetric Retrofit Kits 
= 120/277V AC 


Retrofit kits convert fluorescent troffers to an LED fixture with a center-basket lens that reflects light to disperse it across a 
wider area than a flat lens. The center-basket lens softens lighting to reduce harshness and has a more appealing design than a 
flat lens. These kits have built-in LED arrays so there are no bulbs to install or replace. 


Max. LED 

Fixture Color Replacement Sensor 
Wattage Index Dimmable For Type 
Albeo 
2 ft x 2 ft Nominal Size 

19W 80 Yes 2 Lamp T8 No Sensor 


2 ft x 4 ft Nominal Size 


39.5 W 80 Yes 2 Lamp T8 No Sensor 
Columbia Lightin 

2 ft x 2 ft Nominal Size 
29W 83 Yes T8 U-Bend No Sensor 

2 ft x 4 ft Nominal Size 
39W 80 Yes 3 Lamp T8 No Sensor 

Lithonia Lighting 

2 ft x 2 ft Nominal Size 
29W 82 Yes T8 U-Bend No Sensor 
29W 82 Yes T8 U-Bend No Sensor 

2 ft x 4 ft Nominal Size 

391W 82 Yes 3 Lamp T8 No Sensor 
39.1W 82 Yes 3 Lamp T8 No Sensor 
Philips 

2 ft x 2 ft Nominal Size 
20W 80 Yes 3 Lamp T8 Evo Kit UW 20W 

ntegral Sensor 

20W 80 Yes 3 Lamp T8 with Smart Driver 
21W — 80 Yes 3LampT8 Evo Kit UNV 21W 
22W 80 Yes 3LampT8 Емо Kit UNV 22W 
23W 80 Yes 3 Lamp T8 — 
29W 80 Yes 2 Lamp T8 No Sensor 

2 ftx 4 ft Nominal Size 
19W 80 Yes 3 Lamp T8 Not Applicable 
25W 80 Yes 3 Lamp T8 Not Applicable 
27W X 80 Yes 3 Lamp T8 Evo Kit ШИ 26W 

ntegral Sensor 

OW. 80 Yes 3lampT8 with Smart Driver 
28W 80 Yes 3 Lamp T8 Evo Kit UNV 28W 
30W 80 Yes 4 Lamp T8 No Sensor 
33W 80 Yes 3 Lamp T8 = 


gg © |g 


i=) 


D 
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Lighting 
Certification 


Unrated 
Unrated 


Unrated 
DLC 


DLC 
DLC 


DLC 
DLC 


LC 5.0 Premium 
LC 5.0 Premium 


LC 5.0 Premium 
LC 5.0 Premium 


DLC QPL 
DLC Premium 
DLC Premium 


DLC Premium 
LC 5.0 Premium 


LC 5.0 Premium 


LC 5.0 Premium 
DLC Premium 


DLC QPL 


Series 


LVR22 
[VR24 


SLK22 
SLK24 


2VTL2RT 
2VTL2R 


2VTL4R 
2VTL4RT 


Evokit H 
Evokit H 


Evokit H 
Evoki 
Evoki 
Pane 
EvoKi 


Evoki 
Evoki 
Evokit H 


Evokit H 


Evoki 
EvoKi 
Evoki 


m 


Pane 


LED Strip Light Retrofit Kits 


Kits convert fluorescent strip lights to LED technology to reduce operating costs. They use 
even less energy than fluorescent fixtures fitted with plug-and-play LED light bulbs, and they 
have built-in LED arrays so there are no bulbs to install or replace. The kits allow the base of 
the existing fixture to remain in place while replacing the side framing, interior components, 


= 120/277V AC 
= Dimmable 


Max. 
Fixture Color 
Wattage Temp. 
48 in Length 
32W 4000К 
33W 3500К 
33W 4000К 
38.1 W 4000К 
96 in Length 
55W 4000К 
76.2 W 4000К 


Find even MORE on Grainger.com? 


fA 


Columbia "= 


LIGHTING 2724 PHILIPS 


3500K 4000K 

Lumens Шет Lumens Пет 
Lumens PerWatt — No. Lumens PerWatt — No. 
2.0001m 105 Im/W 48TK59 | 2,000 Im 105 Im/W 48TK60 


4,0001т 101 Im/W 48TK61 | 4,000 Im 101 Im/W 48ТК62 


— == = 3,400 Im 120 Im/W 488091 
= = — 4,990 1 128 Im/W_488U92 
3,711 Im_ 126 Im/W 46Ғ516 | 3,821 
3,7111т 126 Im/W 46Е517 | 3,821 


5,090 1т 130 Im/W 46Ғ514 5,209 
5,090 Im 1301m/W 46Ғ515 | 5,209 


129 Im/W 46Е521 
129 Im/W 46F519 


133 Im/W 46Е518 
133 Im/W 46Ғ520 


ЕЕ ЕЕ 


= = = 3,100 Im_155 Im/W_60YP03 
3,100 Im 152Im/W GOYPO6 | 3,100Im 155 Im/W 60ҮР07 


3,100 Im_148 Im/W_ 60ҮР02 — — 
3,100 1т 135 Im/W 60YN97 3,1001т 141 Im/W 60YN98 


— = = 3,000Im 1301m/W 60YN95 
= = = 3,200 Im 105 Im/W_54ZE76 


3,000 Im 158 Im/W_787GM2 = == = 
3,600 1т 144 Im/W_787GM3 | 3,600 Im 144 Im/W 787GM4 
4,200 Im 1581m/W 60ҮР04 4,200 Im 162 Im/W 60ҮР05 
4,200 1т 159Im/W 60ҮР08 4,2001т 1621m/W 60ҮР09 
4,2001т 145 Im/W 60YN99 | 4200Im 150 Im/W 60ҮР01 
— = = 4,200 1т 139 Im/W 547ЕТТ 
= = — 4,300 lm 130 Im/W 60ҮМ96 
Sz Columbia 
KEYSTONE TIGHTING 


and bulb with an LED strip. 
LED 
Lumens Color Replacement Lighting Item 
Lumens Per Watt Index For Certification — Series Brand No. 


4,350 Im 130 Im/W, 136 Im/W 80 


4,132 Im 132 Im/W 
4,196 Im 132 Im/W 
4,778 Im 125.3 Im/W 


32W 
80 2 Lamp T8 
80 2 Lamp Т8 
80 2 Lamp T8 


7,370 Im 130 Im/W, 134 Im/W 80 


9,500 1т —— 125.3 Im/W 


55W 
80  4LampT8 


DLC Premium 800 Series ^ Keystone Technologies — 61HRO7 


DLC 5.0 LSRK 
DLC 5.0 LSRK 
DLC LSRK 


Columbia Lighting 56FH65 
Columbia Lighting 56FH66 
Columbia Lighting 488U70 


DLC Premium 800 Series Keystone Technologies 61HRO9 


Unrated LSRK olumbia Lighting 488U71 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Surface Mount Light Fixtures 


(А pnus For information on Lighting Certification, see page 422. 


ее Day Brite сото RGA 
LED Wraparound Lights 


Lights have a lens that extends up the sides of the 


Architectural 


fixture to spread light over a wider area than recessed Soria 02 ene cake А, Cürved Lens 
troffers and panels. Also called wraps, these linear No 48H443 31A149 
surface-mount fixtures uniformly disperse large amounts 4 
of light for general lighting in offices, retail spaces, 
and healthcare settings. They are typically installed on 
drywall ceilings. LED lights use significantly less energy Straight 
than fluorescent lights and have built-in LED arrays so Flat Lens Square Lens : Round Lens 
there are no light bulbs to install or replace. 32WU70 444A33 656P37 
Max. Emergency 
Fixture Color Lumens Color Sensor Battery Overall Overall Lighting Item 
Wattage yee Lumens Per Watt Voltage Index Type Dimmable Linkable Backup Width Height — Certification — Series Brand No. 
2 ft. LED Wraparound Lights 
Architectural Lens 
75W 3500K  809Im  107.8lm/W ^ 120/277V 82 No Sensor Yes No No 4% in 3% in Unrated WL2 Lithonia Lighting 36MG19 
` 4000K 848 1т  113.1lm/W _ 120/277V 82 No Sensor Yes No No 45A in 375 in Unrated WL2 Lithonia Lighting 36MG20 
3500K 1,249 1т 102.3lm/W ^ 120/277V 82 Occupancy Sensor Yes No No 4% in 3% in Unrated WL2 Lithonia Lighting 31A151 
12.2W 3500К 1,249 Im 102.3Im/W X 120/277V 82 No Sensor Yes No No 45A in 375 in Unrated WL2 Lithonia Lighting 36MG21 
4000K 1,311 Im 107.5Im/W 120/277/ 82 No Sensor Yes No No 4% in 3% in Unrated WL2 Lithonia Lighting 36MG22 
17.5W 4000К 1,889Im 107.8lm/W ^ 120/277V 82 No Sensor Yes No No 45A in 375 in Unrated WL2 Lithonia Lighting 36MG23 
29W 4000К 1,400Ilm 107 Im/W 120V 85 No Sensor No No No 5 Yin 2% in ENERGY STAR FMLWL Lithonia Lighting 36VU47 
Beveled Square Lens 
17W 500K 2,014Іт 119 Im/W 120/277V 82 No Sensor Yes No No 10 in 234 in DLC 5.0 LBL2 Lithonia Lighting 48Н442 
4000K 2,046Im 121 Im/W 120/277V 82 No Sensor Yes No No 10 in 29A in DLC 5.0 LBL2 Lithonia Lighting 48Н443 
ати 3900K 4,00011 — 87 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes Yes No 856 in 2% in DLC 5.0 OWL Daybrite 60VD50 
4000K 4,00011 — 87 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes Yes No 8%іп 2%іп DLC 5.0 OWL Daybrite 60VD51 
Curved Lens 
20W 3500К 2,058Im 102.8Im/W ^ 120/277V 82 No Sensor Yes No No 10%іп Зп Unrated STL2 Lithonia Lighting 31A149 
Flat Lens 
24W 3500К 2,644 1 110 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No буп 4%іп DLC 5.0 LAW Columbia Lighting 32WU70 
ШЕ Ш 5 m 3,295 1м 116 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 6% in 4% in DLC 5.0 LAW Columbia Lighting 53WA56 
traight Square Lens 
17w -3500К 1,937Im 115 |т/// 120/277V 82 No Sensor Yes No No 8 ys in 2% in DLC 5.0 SBL2 Lithonia Lighting 444A34 
4000K 1,967 Im 116 Im/W 120/277V 82 No Sensor Yes No No 8 in 2% in DLC 5.0 SBL2 Lithonia Lighting 444A33 
4 ft. LED Wraparound Lights 
Architectural Lens 
3500K 2,1521m  115Im/W 120/277V 82 Occupancy Sensor — Yes No No 43A in 3% in DLC 5.0 WL4 Lithonia Lighting 31Ү153 
3500K 2,1521m 115 Im/W 120/277V 82 o Sensor Yes No No 4% in 3%in DLC 5.0 ШЕЛ Lithonia Lighting 36MG15 
18.7W  3500K 2,1521m 115Im/W 120/277V 82 Occupancy Sensor Yes No No 4A in 3% in DLC 5.0 WL4 Lithonia Lighting 36MG28 
4000K 2,255Im 121 Im/W 120/277V 82 No Sensor Yes No No 4% in 3% in DLC 5.0 WL4 Lithonia Lighting 36MG16 
4000K 2,255Im 121 Im/W 120/277V 82 Occupancy Sensor Yes No No 4 5A in КЕЛП DLC 5.0 WL4 Lithonia Lighting 36MG26 
27W 5000К 3,300 Im 122.21m/W 120/277/ 85 No Sensor Yes No No 3 іп 2 Vb in DLC 5.0 ST RCA 530Е20 
3500К 3,095 Іт  110Im/W 120/277V 82 No Sensor Yes No No 4A in 375 in DLC 5.0 WL4 Lithonia Lighting 36MG18 
28.2 w 3500К 3.095 Іт 110|т/// 120/277V 82 Occupancy Sensor — Yes No No 4% in 3% in DLC 5.0 WL4 Lithonia Lighting 36MG29 
^ 4000K 3,251 1т 115 Im/W 120/277V 82 No Sensor Yes No No 45A in 375 in DLC 5.0 WL4 Lithonia Lighting 36MG17 
4000K 3,251 Im 115 Im/W 120/277V 82 Occupancy Sensor X Yes No No 4% in 3% in DLC 5.0 WL4 Lithonia Lighting 36MG27 
42w —4000K 2,900 Im 111 Im/W 120V 85 No Sensor No No No 5^in 2%in ENERGYSTAR FMLWL Lithonia Lighting 36VU48 
5000K 5,200Іт 123.7Im/W 120/277/ 80 No Sensor Yes No No 596 in 3in Unrated SD RCA 530Е22 
74W 5000К 8,8801  120lIm/W 120/277 80 No Sensor Yes No No 5 %in 3 in DLC 5.0 SHL RCA 53UE26 
120W 5000К 15,600Im 130 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 5 36 in 3in DLC 5.0 SH RCA 530Е24 
Beveled Square Lens 
3000K 4,000Im 125 Im/W 120/277V 80 No Sensor No Yes No 4%in  3%in Unrated FSWEZ Daybrite 60VD28 
3000K 4,0001т 125 Im/W 120/277V 80 No Sensor No Yes Yes 4 Yin 355 in — FSWEZ Daybrite 60VD38 
3500K 4,188Im 130.81m/W — 120/277V 82 No Sensor Yes No No іп 23dn 050 LBL4 Lithonia Lighting 484444 
32w 3900K 4,0001т 125Im/W 120/277V 80 No Sensor No Yes No 4%in 3%іп Unrated FSWEZ Daybrite 60VD30 
3500K 4,0001т 125 Im/W 120/277V 80 No Sensor No Yes Yes 4 Yin 3% in — FSWEZ Daybrite 60VD40 
4000K 4,253Im 122ImW 120/270 82 No Sensor Yes No No іп 2%in 050 LBL4 Lithonia Lighting 484445 
4000K 4,000 Іт 125 Im/W 120/277V 80 No Sensor No Yes No 4 Vs in 396 in Unrated FSWEZ Daybrite 60VD29 
4000K 4,0001Іт 125 Im/W 120/277V 80 No Sensor No Yes Yes 4 Vin 33$ in = FSWEZ Daybrite 60VD39 
E W 4000К 5,500Im 122.2 Im/W__ 120/277V 80 No Sensor Yes Yes No 4% in 3 Ve in DLC 5.0 FSI Daybrite 60VD26 
urved Lens 
25W 4000К 3,141т 125Im/W 120t0277VAC 82 No Sensor Yes No No 5 іп 3i^in DLC 5.0 BLWP4 Lithonia Lighting 61DF36 
45.2W  3500K 4,850Im 107.21m/W ^ 120/277V 82 No Sensor Yes No No 10 зіп 3%in DLC 4.4 STL4 Lithonia Lighting 31A150 
49W 4000К 6,373Іт 129Im/W 120to277VAC 82 No Sensor Yes No No 5i^in 3 іп DLC 5.0 BLWP4 Lithonia Lighting 61DF35 
Flat Lens 
37W 4000К 4,477 іт 120 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 24 in 2 іп DLC 5.0 LAW _ Columbia Lighting 53WA59 
3500K, 2,540 Im, елігі _ 
4000K, 4,040 im, 1251? 120to240VAC so Circuit Non Yes No No 8in 2%in  cULusFCC LWS Albeo 785RR7 
5000K 4,800 Im m ntegral Sensor 
38W -3500K, 2,880 Im, 139 Im/W, mu 
4000К, 4,470 1т, 140lm/W, 120to240VAC 80 Yes No No 13 in 2%in cULus, FCC LWS Albeo 785RR8 
5000K 5,290 Im 144 Im/W Integral Sensor 
43w -3900K 4,908Im 115 |т/// 120/277V 80 No Sensor Yes No No 6 іп 4 95 in DLC 5.0 LAW . Columbia Lighting 32WU71 
4000K 4,984Іт 117 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 6 % in 4% in DLC 5.0 LAW Columbia Lighting 53WA60 
51W 3500K 5,627Im 111 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 6 іп 4% in DLC 4.4 LAW Columbia Lighting 53WA58 
Bound L 4000K 5,715Im 112 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 6 іп 4% in DLC 5.0 LAW Columbia Lighting 53WA61 
ound Lens 
28.7W 4000К 3,7101m 100 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No Yin Yin DLC 5.0 ^ Revalume Columbia Lighting 56FH67 
34W 4000К 4,000Im 117.6lm/W ^ 120/277V 80  OccupancySensor Үе$ Yes No Tin 2% in DLC 5.0 NWL Daybrite 60VD52 
34.3W 4000К 4,305Im  100Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 8 ^in 3% in DLC5.0 ^ Revalume Columbia Lighting 656Р37 
40.2W 3500К 4,872 11 121 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 5$ in Yin Unrated — Revalume Columbia Lighting 656P38 
45W 4000К 5,500Im 122.21m/W 120/277/ 80 No Sensor Yes Yes Yes 4Win 3%in DLC 5.0 FSI Daybrite 60VD41 
47.7W 4000К 5,750Іт  100Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No Hin Yin DLC5.0 ^ Revalume Columbia Lighting 656Р40 
Straight Square Lens 
32 W BOOK 3,933 Іт 121 Im/W 120/277V 82 No Sensor Yes No No 8% in 2% in DLC 5.0 SBL4 Lithonia Lighting 444Ү32 
4000K 3,994 Im 124.7Im/W 120/27V 82 No Sensor Yes No No 8%in 2%іп DLC 5.0 SBL4 Lithonia Lighting 442067 
36.7W 4000К 4,584Іт 124 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No = 1% in DLC 4.4 CWP Columbia Lighting 488056 
8 ft. LED Wraparound Lights 
Architectural Lens 
56W 5000К 6,7501т 12071m/W 120/277/ 85 smart Control Yes No No зип 2%in 01650 S RCA 53UE21 
84W 5000К 10,400 1т 124 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 596 in 3in Unrated SD RCA 530Е23 
100W 5000К 12,000 Іт 120 Im/W 120/277 80 No Sensor Yes No No 596 in 3in DLC 5.0 SHL RCA 530Е27 
145 W © 5000K 17,835Im 123 Im/W 120/277V 80 No Sensor Yes No No 5*6 in 3in DLC 5.0 SH RCA 530Е25 
Beveled Square Lens 
90 W 4000K 11,000Im 122.21m/W ^ 120/277V 80 No Sensor Yes Yes No 4% in 3 Жіп DLC 5.0 FSI Daybrite 60VD27 
4000К 11,000 Im 122.21m/W ^ 120/277V 80 No Sensor Yes Yes Yes 4%in 3 іп DLC 5.0 FSI Daybrite 60VD42 
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LIGHTING 
Surface Mount Light Fixtures 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


For information on Lighting Certification, see page 422. 


Curved Lens 
49EN83 


LED Strip Lights 


Flat Lens 
454X20 


KEYSTONE 


nmm 


; A 
a 1 А” E с; 
mL 2 
Round Lens Tube-Style Lens 
454X28 405D77 
PHILIPS Columbia fA i 
Day-Brite сото 224 PHILIPS 


Linear surface-mount fixtures have a housing that is slightly mod than the light bulb it holds. These LED lights use significantly less energy than fluorescent lights 
and have built-in LED arrays so there are no light bulbs to install or replace. Depending on their size and lens style, they are used for general lighting in applications 
ranging from workshops, access corridors, and back-of-house areas to retail spaces, hospitality settings, and manufacturing areas. 


Max. Emergency 
Fixture Color Lumens Color Battery Lighting Item 
T s Temp. Lumens Per Watt Index Backup Dimmable Linkable Certification Series Brand No. 
2 ft. trip Lights 
Curved Lens 
9.1W 3500К, 20006, 5000K 00! m. 8.5 Im/W 80 No Yes Yes DLC 5.1 ECOST ETI 792KK8 
19W 3500K 130 Im/W 82 No Yes No DLC Listed Micro Strip Keystone Technologies 61HR02 
. 20W 3500К, 4000K, 5000K 1,200 Im, 1:800 т 2.400 1т  115Im/W 80 No Yes No DLC SDS Selectable Daybrite 7867К6 
Flat Lens 
29 W 4000K ,496 Im 121 Im/W 80 0 Yes No DLC 5.0 MPS Columbia Lighting 53VT87 
Lensless 
25 W 4000K 3,565 Im 120 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZLIN Lithonia Lighting 26X695 
29W 3500K 3,587 Im 124lmW X 80 No Yes No 1С 5.0 Premium MPS Columbia Төргі) 53VU13 
4000K ,632 Im 125 Im/W 80 0 Yes No DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lighting 53VU14 
Tube-Style Lens 
17W 1,800 Im 106 Im/W 80 No No No DLC ST ETI 335031 
20W 4000K 1,800 Im 90 Im/W 80 No No Yes ENERGY STAR No Series LumaPro 400H12 
3500K ‚742 Im 124.6 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 2110 Lithonia Lighting 405D86 
22W 4000K 2,785 Im 126.6 Im/W No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lightin 405D87 
5000K 2,887 Im 131.2 Im/W 30 No Yes No DLC 5.0 2110 Lithonia Lighting 405088 
3500К 4,1901т 116.3ІтЛ// 80 No Yes No DLC 5.0 L1D Lithonia Lighting 405D89 
36W 4000K 4,255 Im 118.21m/W X 80 No Yes No DLC 5.0 L1D Lithonia Lighting 405D90 
5000K 4,412 Im 122.6Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lighting 405D91 
4 ft. LED Strip Lights 
. Curved Lens 
17.2W 3500К, 4000K, 5000K 1,800 Im 17 Im/W 80 No Yes Yes DLC 5.1 ECOST ETI 792KK9 
18 W 3500K 2,290 Im 127.20im/'W — 82 Yes Yes No DLC Listed Micro Strip Keystone Technologies 61HR03 
4000K 1,800 Im 90 Im/W 80 No No Yes ENERGY STAR No Series LumaPro 400H15 
20W 4000K 2,606 Im 130 Im/W 80 No Yes Yes DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lighting 53VT92 
5000K 2,606 Im 130 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lighting 53VT97 
28W 3500K 3,584 Im 128 Im/W 82 Yes Yes No DLC Listed Micro Strip Keystone Technologies 61HR04 
3000K 4,000 Im 118 Im/W 80 Yes No Yes — FSSEZ Daybrite 60VD43 
3000K 4,000 Im 133 Im/W 80 No No No Unrated FluxStream Philips 210L67 
32W 3500K 4,000 Im 125 Im/W 80 Yes No Yes = FSSEZ Daybrite 60VD45 
3500K 4,000 Im 133 Im/W 80 No No No DL FluxStream Philips 210L68 
4000K 4,000 Im 125 Im/W 80 Yes No Yes DLC 5.0 FSSEZ Daybrite 60VD44 
4000K 4,000 Im 133 Im/W 80 No No No DLC uxStream ilips 210L69 
38 үү 4000К 4,900 Im 131.5Im/W __80 Мо Yes No DLC 5.0 ALV2 Albeo 49EN84 
5000K 4,900 Im 1315Im/W — 80 No Yes No DLC 5.0 ALV2 Albeo 49EN85 
40W 3500К, 4000K, 5000K 2,430 Im, 3,640 Im, 4,850 Im 120 Im/W 80 No Yes No DLC SDS Selectable Daybrite 786ZK7 
3500K 4,557 Im 114 Im/W 80 No Yes Yes DLC 5.0 MPS Columbia Lighting 656N90 
401W 4000K 4,615 Im 115 Im/W 80 No Yes Yes DLC 5.0 MPS Columbia Lighting 656N91 
5000K 4,769 Im 119 Im/W 80 No Yes Yes DLC 5.0 MPS Columbia Lighting 656N92 
4000K 3,000 Im 73.1 Im/AW 80 No Yes No DLC 5.0 ALV2 Albeo 49EN82 
aW 4000K 7,700 Im 195.1im/W — 80 No Yes No DLC 5.0 ALV2 beo 49EN88 
5000K 3,000 Im 73.1 ImAW 80 No Yes No DLC 5.0 ALV2 Albeo 49EN83 
5000K .700 Im 195.1Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ALV2 beo 49EN89 
44W 3500K 5,632 Im 128 Im/W 82 Yes Yes No DLC Listed Micro Stri Keystone Technologies 61НВ05 
495 W 4000K 5,833 Im 118 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 MPS бо umbia Lighting 53VT96 
: 5000K 5,833 Im 118 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lighting 53VU02 
111W 4000K 3,000 Im 54 |т/// 80 No Yes No Ша 5. 0 ALV2 Albeo 49EN86 
нан; 5000К 3,000 Im 54 |т/// 80 No Yes No DLC 5. ALV2 Albeo 49EN87 
at Lens 
20W 3500K 2,574 Im 129 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lighting 53VT88 
4000K 2,606 Im 130 Im/W 80 Yes Yes No Unrated MPS Columbia Lighting 53VT93 
202W 4000K 2,812 Im 138 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X20 
5000K 2,879 Im 141.21m/W X 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X21 
347W 4000K 4.701 Im 135.1lm/W — 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X22 
5000K 4,813 Im 138 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X23 
3500K 4,000 Im 121.8lm/W — 80 No Yes No DLC Qualified CSS Lithonia Lighting 793JY8 
353W 4000K 4,000 Im 121.81Im/W 80 No Yes No DLC Qualified CSS Lithonia Lighting 793JY9 
5000K 4,000 Im 121.8 Im/W X 80 No Yes No DLC Qualified CSS Lithonia Lighting 793JZ0 
E 4000K 4,614 Im 115 Im/W 80 Yes Yes No Unrated MPS Columbia Lighting 53VT95 
ensless 
40.1W 3500K 4,794 Im 120 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lightin 53VU15 
А 4000K 4,952 Im 123 Im/W 80 No Yes No .0 Premium Columbia Lighting 53VU17 
495 W 3500K 6,061 Im 122 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lightin 53VU16 
: 4000K 6,261 Im 126 Im/W 80 No Yes No .0 Premium MPS Columbia Lighting 53VU18 
52 W 4000K 7,345 Im 110 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZLIN Lithonia Lighting 26X694 
“Round Lens 
202W 4000K 2,895 Im 142 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454Х28 
3 2,963 Im 145.8 lm/W — 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X29 
347W 4000K 4,839 Im 139 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X30 
А К 4,954 Im 142 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X31 
[сонттнуЕр] ] 
474 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ШТ 


LIGHTING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Surface Mount Light Fixtures 
«ru E VY PHILIPS columbia fA 
H H a KEYSTONE ee, 
LED Strip Lights ЕТ YSTONE рау ви “Soo „=, EP philips 
Max. Emergency 
Fixture Color Lumens Color Battery Lighting Item 
Wattage Temp. Lumens Per Май — Index — Backup Dimmable Linkable Certification Series Brand No. 
Tube-Style Lens 
25 W 4000K 3,565 Im 120 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZLIN Lithonia Lighting 36UX13 
3500K 3,966 Im 132.2 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lighting 405D77 
30 W 4000K 4,028 Im 13421m/W X 80 No Yes No DLC 5.0 7110 Lithonia Lighting 405D78 
5000K 4,176 Im 139.2 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lighting 405D79 
34 W 4000K 4,964 Im 110 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZLIN Lithonia Lighting 36UX12 
4000K 3,600 Im 106 Im/W 80 No No No DLC ST ETI 335032 
38 W 4000K 4,900 Im 1315Im/W 80 No Yes Yes DLC 5.0 ALC6 Albeo 48TL79 
5000K 4,900 Im 131.5 Im/W 70 No Yes Yes DLC 5.0 ALC6 Albeo 48Т180 
3500К 5,456 Іт 133.1Im/W 80 Мо Yes No DLC 5.0 2110 Lithonia Lighting 405D80 
41 W 4000K 5,541 Im 135.1 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lighting 405D81 
5000K 5,745 Im 140.1Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 7110 Lithonia Lighting 405D82 
3500K 7,480 Im 126.7 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lighting 405D83 
59W 4000K 7,596 Im 128.7Im/W — 80 No Yes No DLC 5.0 2010 Lithonia Lighting 405D84 
5000K 7,876 Im 133.5 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lighting 405D85 
111 W 5000K 7,800 Im 72 Im/W 70 No Yes Yes DLC 5.0 ALC6 Albeo 48TL82 
8 ft. LED Strip Lights 
Curved Lens 
38W 4000K 9,800 Im 263.1 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ALV2 Albeo 49EN90 
5000K 9,800 Im 263.1 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ALV2 Albeo 49EN91 
40 W 5000K 5,400 Im 142 Im/W 80 No Yes Yes DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lighting 53VU09 
54W 3500K 7,100 Im 131.55Im/W — 82 Yes Yes No DLC Listed Micro Strip Keystone Technologies 61HR06 
76W 5000K 9,500 Im 124 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 MPS Columbia Lighting 53VU10 
80W 4000K 9,231 Im 115 Im/W 80 No Yes Yes DLC 5.0 MPS Columbia Lighting 656N93 
99 W 4000K 11,667 Im 118 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 MPS Columbia Lighting 53VU08 
5000K 12,000 Im 128 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 MPS Columbia Lighting 53VU12 
111W 4000K 15,600 Im 14411m/W 80 No Yes No DLC 5.0 ALV2 Albeo 49EN92 
5000K 15,600 Im 14411m/W 80 No Yes No DLC 5.0 ALV2 Albeo 49EN93 
Flat Lens 
382W 4000K 5,535 Im 145.81m/W — 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X24 
s 5000K 5,667 Im 148 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X25 
40W 4000K 5,213 Im 130 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lighting 53VU05 
66.5 W 4000K 9,137 Im 137 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X26 
` 5000K 9,354 Im 140.11m/W — 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454Х27 
3500К 8,000 Im it9.3]Im/W — 80 No Yes No DLC Qualified CSS Lithonia Lighting 793J71 
72W 4000K 8,000 Im 119.31m/W — 80 No Yes No DLC Qualified CSS Lithonia Lighting 193J22 
5000K 8,000 Im 119.3 Im/W — 80 No Yes No DLC Qualified CSS Lithonia Lighting 793Ј73 
mE 3500K 9,111 Im 114 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lighting 53VU03 
ensless 
80.2 W 4000K 9,587 Im 136 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 Premium MPS Columbia Lighting 53VU19 
104W 4000K 14,001 Im 134 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZLIN Lithonia Lighting 386787 
Round Lens 
382W 4000K 5,697 Im 149.2 Im/W — 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X32 
` 5000K 5,832 Im 150.31m/W — 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X33 
665W 4000K 9,404 Im 141.20m/W — 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X34 
= 5000K 9,627 Im 143.1 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 CLX Lithonia Lighting 454X35 
Tube-Style Lens 
60W 4000K 8,386 Im 139.7 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lighting 405D92 
81W 4000K 11,442 Im 141.2 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lighting 405D94 
18 W 4000K 15,600 Im 144.1 Im/W 70 No Yes Yes DLC 5.0 ALC6 Albeo 48Т187 
5000К 15,600 Im 144.1 Im/W 70 No Yes Yes DLC 5.0 ALC6 Albeo 48TL88 
121W 4000K 15,986 Im 132.1 Im/W 80 No Yes No DLC 5.0 ZL1D Lithonia Lighting 405D93 
Linear LED Task Lighting RemPhes 
= 120/277V AC ACCESSORIES гг 
» Dimmable Connectors and cables make it easy to connect power and control m 


Light bars are easily installed wires from one light bar to another. Multiple bars can be connected on "m s 
with included magnetic clips опе incoming power cable. DIM units link all connections. NODIM units d 
for under cabinet, work area, link only AC power. Emergency battery backup allows for continuous қ ee 
display, or task lighting. Offer 3 lighting for a minimum of 90 min. during power outage or emergency MN —— 61HP75 
wattages and 3 color tempera- situation. Occupancy sensor is a high frequency motion/daylight 

tures in a single unit, except sensor that plugs directly into light bar. Space connector can be used 
base model 61HP81. Suitable when retrofitting fixtures, to bring the length of the LED bar to a standard 


for dry or damp locations. dimension. End caps prevent tampering and create a finished look. 
2700K, 3000K, 3500K 3500K, 4000K, 5000K 4000K 
Color Emergency Lighting Nom. Overall Overall Item Item Item 
Max. Fixture Wattage Index Dimmable Battery Backup Certification Size Width Height Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
LED Light Bar Kit 
9 W, 12 80 Yes No DLC Premium 2ft Тиіп {in 700 Im 61HP78 770 Im 61HP75 — — 
10 W, 12 W, 15 W 80 Yes No DLC Premium 3ft Тиіп 1in 1,268 Im 61HP79 1,434 Im 61HP76 = = 
10 W, 15 W, 25 W 80 Yes No DLC Premium 4ft їйїп Тиіп | 1,265Im 61HP80 2,130 Im 61HP77 — — 
15W 80 Yes No DLC Premium 4ft iin 1%in = = — — 1,996 Im 61HP81 
Mfr. Item 
Item Kit Contents Model No. 
Cords & Wiring 
LED Light Bar Dimming Connector (10) Seamless Connectors-DIM RP-LBI-SSC-DIM-10P 61HP83 
LED Light Bar Emergency Battery Backup — RP-LBI-EMG1-25W 61HP92 
LED Light Bar No-Dimming Connector — 110) Seamless боео. NODIM — RP-LBI-SSC-NODIM-10P 61HP84 
А in Linking Cable- ensor, urface Mount .| RIC. 
LED Light Bar Occupancy Sensor a Magnetic Cip 0) des Connectors ОМ RP-LBI-0C2-A 61HP91 
А ncoming Power Cables (bar input side rasion 
LED Light Bar Power Cable protection grommets, (10) атри Disconnects RP-LBI-G1-IP-3F-DIM-10P 61HP82 
LED Ligh Bar Space Connector (2) Seamless Connectors-DIM RP-LBI-SRC-4.7IN 61HP85 
Clips, Chains & Hangers 
LED Light Bar T-Bar Bracket (10) T-Bar Clips RP-LBI-T1516-10P 61HP86 
Cords & Wiring 
ШЕШЕ Wife Өне 
; ibi in Linking Cables- -LBI-LC-12IN-DIM- 
LED Light Bar Troffer Linking Cable 10) 18 in Linking Cables-DIM RP-LBI-LC-18IN-DIM-10P 61HP89 
(sd) 24 in Linking Cables-DIM RP-LBI-LC-24IN-DIM-10P 61HP90 
Clips, Chains & Hangers 
— RPT-P-LIVC-G2-ENDCAP-SECURITY1 б1НР9З 
Surface Mount Fixture End Cap — RPT-P-LIVC-G2-ENDCAP-MODERN1 61HP94 
= RPT-P-LIVC-G2-ENDCAP-MODERN2 61HP95 
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LIGHTING 
Surface Mount Light Fixtures 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


4%, 
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= 
LITHONIA 


LIGHTING. 


Fluorescent Strip Lights 
= Electronic ballast 

= Non-dimmable 

= Lamps not included 


Low Profile 
16U234 


Side Mounted 


2UWT1 
[| 
1 
3 
5 
Standard 
3YA20 


Linear surface-mount fixtures have a housing that's slightly larger than the 
light bulbs it holds. They have no lens or cover, so they are well suited for 


supplying direct, general light in workshops, access corridors, and other 


spaces where the exposed bulbs are unlikely to be hit. They are typically 


mounted to ceilings but are sometimes used with chains for suspension 


mounting. They use linear light bulbs in a size that matches the fixture and 


with a base type that matches the fixture ballast. 
Max. 


For Bulb Fixture Lamp 
Type Wattage Qty. Voltage Height Width Series Brand 
2 ft Nominal Length 
Low Profile 
8 34W 2  120/27/V 1%in 2%їп Z Lithonia Lightin 
Side Mounted 
FI7T8 | 34W 2 120V 1йіп 5%in - LumaPro 
Standard 
8 34W 2  120/777V 2іп 4% in C Lithonia Lighting 
3 ft Nominal Length 
Low Profile 
8 25W 1 120/277/ 1%in 2%їп Z Lithonia Lighting 
Standard 
8 50W 2  120/777V 2іп 4% in C Lithonia Lighting 
4 ft Nominal Length 
Low Profile 
5 28 W 1  120/277V_1%2in_ 2%in Z Lithonia Lightin 
56 W 2 120/277У _ 1%in 2%in Z Lithonia Lighting 
T5HO 54W 1 120/277У 1Win 2%in Z Lithonia Lighting 
108 W 2  120/777V 1%in 2%in Z Lithonia Lighting 
8 32 W 1 120/277У 1%in 2%in Z Lithonia Lighting 
64W 2 120/277У 1%in 2 %in Z Lithonia Lightin 
Side Mounted 
F32T8 30W 1 120/277V 1%in 4%і — LumaPro 
58W 2  120/77V 17^in 5in — LumaPro 
Standard 
тѕно —94W 1 120/277У/ Зіп 4%іп UNS  Lithonia Lightin 
108 W 2  120/7/V Зіп 4%їп UNS  Lithonia Lighting 
T8 64W 2 120/277У/ 2іп 4%іп C Lithonia Lighting 
Т12Н0 120W 2  120/277V Зіп 4%іп UNS  Lithonia Lighting 
8 ft Nominal Length 
Low Profile 
тѕно —94W 1 120/277У 1%in 2%in Z Lithonia Lighting 
108 W 2 120/277У 1%in 2 іп Z Lithonia Lighting 
T8 32W 1 120/277У 1Win 2%in Z Lithonia Lighting 
64W 2 120/277У 1%in 2%їп Z Lithonia Lighting 
Standard 
T5HO 108W 2 120/277У Зіп 4?sin UNS  Lithonia Lighting 
32W 1 120/277У/ 2іп 4% іп C Lithonia Lighting 
59W 1 120/277У/ 2in 4% in C Lithonia Lighting 
T8 64W 4  120277V 2іп 4% in C Lithonia Lighting 
64W 4  120/277V in 4%іп UNS  Lithonia Lightin 
118W 2 120/277У 2іп 4% in C Lithonia Lighting 
118W 2  120/77/V Зіп 4%in UNS  Lithonia Lighting 
T12 HO 110 W 1 120/277У/ Зіп 4%іп UNS  Lithonia Lighting 
220W 2  120/777V Зіп 4%іп UNS  Lithonia Lighting 
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Item 
No. 


16U234 
2UWT1 
4MRU8 


2MZ66 
4MRUS 


4MRT9 
4MRU1 
4MRT5 
4MRT6 
3XY81 

16U233 


2UWT7 
2UWT8 


4MRR9 
4MRR7 
3YA20 
4MRT3 


4MRT7 
4MRT8 
3XY88 
16U235 


4MRR8 
401068 
SYAG3 
3XY85 
6MGG1 
3YA21 
5YA65 
4MRT2 
4MRT4 


e f | 2YMY2 


LITHONIA 
LIGHTING. 


Fluorescent Wall-Mounted Lights 


= Electronic ballast 
= Non-dimmable 
= Lamps not included 
Wall-mounted light fixtures supply light in areas such as hallways, lobbies, and 
restrooms. They supplement general lighting in dim corners of large areas or 
provide primary lighting for small spaces. They use linear light bulbs in a size 
that matches the fixture and with a base type that matches the fixture ballast. 
The fixtures accept fluorescent bulbs and some types of LED bulbs. 

Max. 


For Bulb Fixture Lamp Item 
Type Wattage — Qty. Voltage H Width — Series Brand No. 
2 ft Nominal Length 
17W 1 120V 4 4%іп WC Lithonia Lighting 5YA83 
T8 34W 2 120/277Ү 4 4%in WC Lithonia Lighting 2YMY2 
34W 2 120V 4” 498in WC Lithonia Lighting 5ҮА85 
4 ft Nominal Length 
T5HO 54W 1 120/277V_ 4% 4%in WC Lithonia Lighting 4MZX3 
32 W 1 120/277V_ 4W 4%іп WC Lithonia Lighting 3ХҮ92 
32 W 1 120V 4” 4%in WC Lithonia Lighting 5YA81 
64W 2  120277/V Зу" 7V.in WP Lithonia Lighting 3XY76 
T8 64 W 2 120/277 __5%6'_ 7 Yin үү Lithonia Lighting 3ХҮ91 
64 W 2 120/277V_ 4%” 4%in — WC Lithonia Lighting 3ХҮ93 
64W 2 120V 4” 4%in WC Lithonia Lighting 5YA82 
64W 2 120V Зу" 7 йіп WP Lithonia Lighting 5ҮА87 
= ш 
Beveled Square 
1THP4 
fA Straight Square 
LITHONIA 6CGCO 


LIGHTING. 


Fluorescent Wraparound Lights 


a Electronic ballast 

= Non-dimmable 

= Lamps not included 

Lights have a lens that extends up the sides of the fixture to spread light over 
a wider area than recessed troffers and panels. Also called wraps, these linear 
surface-mount fixtures uniformly disperse large amounts of light for general 
lighting in offices, retail spaces, and healthcare settings. They are typically 
installed on drywall ceilings. They use linear light bulbs in a size that matches 
the fixture and with a base type that matches the fixture ballast. The fixtures 
accept fluorescent bulbs and some types of LED bulbs. 


Max. 

For Fixture Lamp Item 
Bulb Type Wattage Qty. Voltage H Width Series No. 
2 ft Nominal Length 
Beveled Square 

8 34W 2 120/277V 3 10in LB 1THP5 
68 W 4 120/277V 3 15 V^ in LB 1THP4 
Straight Square 
8 17 W 2 120/277 27% 9% in SB 6CGCO 
4 ft Nominal Length 
Beveled Square 
5 56 W 2 120/277V 3 10 in LB 4VDE9 
84W 3 120/277V 3 15 іп LB 4VDF1 
64W 2 120/277V 3 10 in LB 3XY66 
8 96 W 3 120/277V 3 15 96 in LB 3XY74 
128 W 4 120/277V 3 15 % іп LB 3XY75 
Straight Square 
32 W 2 120/277V 27 13 % in SB 3XY82 
8 32W 4 120/277 — 27%" 13 % in SB 3XY83 
64W 2 120V 270" 5 in RB 2PFV4 
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LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Surface Mount Light Fixtures 


Columbia 5 
LIGHTING 56FH55 
= 

LED Wall-Mounted Lights Е 
= 120/277V AC Mounted | Mounted Ш 

n Max. Right Left witch 
= Dimmable Fixture — Color Lumens Color Overall | А Item Item Item 
These lights attach to a wall and shine light down onto floors and Wattage. mem. ih Lumens — Per Watt Index Width Linkable Series Мо. No. No. 
surfaces. They are commonly installed over sinks, in sitting rooms, 25W Eg 1.865 т  75Im/W 80  2in No CWM | 56FH55 | 56FH56 | — 
and along corridors. LED lights use significantly less energy than KS И ШЕЛІ m 2510Іп — 70lm/W 8 — 2in М CWM |56FH57 | 56FH58 | — 
fluorescent lights and have built-in LED arrays so there are no light 38W ERU 2,209Іп  77Im/W 80 4in No CWM | 56FH62 | 56FH63 |56FH64 
bulbs to install or replace. 43W 40006  3261lm  7/6im/W 80  4in Мо СММ | 56FH59 | 56FH60 | 56FH61 
Columbia 


LIGHTING 


LED Stairwell Lights wl 2 


= 120/277V AC 


: 45VT37 
= Dimmable 
LED lights mount to the wall in a stairwell to supply constant light at —— ""— PN беп 
а low level ог at full brightness when their onboard Sensor detects Wattage Temp. Lumens Per Watt Index L Width Certification Series Мо. 
movement. They help conserve energy by returning to a low-light Occupancy, sad Tayl git Sensor i -————— 
setting when movement is no longer detected. These lights have ЕЛЕЕ m n an -—Á 
built-in LED arrays so there are no light bulbs to install or replace. 422W 4000K 552m  122ImW 80 41 5п Unrated ІБІ 450137 


56FH94 


Architectural LED Suspended Lights 


= 120/277V AC 
= Dimmable 


Linear fixtures hang down from the ceiling to provide more light than a pendant fixture 
and a more refined look than a strip light or wraparound light. They are well suited for 


Ne open spaces such as offices, education centers, and other customer-facing areas. They 
, use significantly less energy than fluorescent fixtures and have built-in LED arrays so 
$ there are no light bulbs to install or replace. 
Max. 
Fixture Color Lumens Color Overall Overall Lighting Item 
Wattage Temp. Lumens Per Watt Index Length Width Certification Brand No. 
LALR Series 


Grid Continuous 

36.8W  4000K 4,000lm 90 Im/W 90 48 in 4in DLC 4.4 Lumination 56FH96 

37.8W  3500K 4,000lm 90lIm/W 90 48 in 4in DLC 4.4 Lumination 56FH94 
\ 40.5 W 4000К 4,000 1т 90 Im/W 90 48 іп 2in DLC 4.4 Lumination 56FH92 
\ 41.7W 3500К 4,0001І1 90 Im/W 90 48 in 2in DLC 4.4 Lumination 56FH90 
Grid Starter/Stand Alone 
36.8W  4000K 4,000!m 901т/// 90 48 in 4in DLC 4.4 Lumination 56FH97 
37.8W 3500К 4,000 1т 90 Im/W 90 48 in 4in DLC 4.4 Lumination 56FH95 
40.5 W 4000К 4,000lIm 901т/// 90 48 in 2in DLC 4.4 Lumination 56FH93 
41.7W 3500К 4,0001Іт 90 Im/W 90 48 in 2in DLC 4.4 Lumination 56ҒН91 


LALS Series 
Cable Mount, 10ft Length 
SeFH90 gow 400K 1,0001 125im/W 90 48п 2%in ^ Unrated Albeo  56FH99 
4000K 1,0001т 125 Im/W 90 48in 30іп Unrated Albeo 56FJ03 
33W 3500K 1,0001т 121 Im/W 90 48in 2%їп Unrated Albeo 56FH98 
3500K 1,0001т 12111// 90  48in 3%in Unrated Albeo ^ 56FJ02 
f=) Polymershapes 
Lay into the T-bar grid under the fixture. 
PKG. QTY. 
1 5 20 
L W Panel Item Item Item 
Type Material Description — (in.) (in.) Thickness (in.) Brand No. No. No. 
Cracked Ice Acrylic Clear 473A4in — 239A in 0.06 in Polymershapes — 4VZJ5 | 4VZH9 
Acrylic Clear 47%in 23 %in 0.095 in Polymershapes = 4VZJ2 — 
Prismatic Acrylic White 47% in 23 34 іп 0.095 іп Polymershapes — AVZJA — 
Polycarbonate Textured 48 in 24 in 0.125 in Polymershapes | 3GYC1 - - 
Polycarbonate — — Clear 96 in 48 in 0.125 in Polymershapes | 3GYC2 — = 
Egg Crate Egg Crate Styrene Grid Size x 47% in 2394in 0.305 in Polymershapes — 4VZJ1 — 
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(А columbia PHIUPS 
«т ма LIGHTING Day-Brite nc/ 
LIGHTING. 


Linear LED Bay Light Fixtures 


Install in new lighting layouts or upgrade fluorescent 
installations to LED. These fixtures use less energy and 
typically last longer than fluorescent lights, reducing 
maintenance and downtime. General light distribution 
forms a medium arc to light aisles when mounted from 
low ceilings or open spaces. Narrow light distribution 
focuses light in a small arc to reach the floor from high 
Ceilings or project into aisles and other narrow spaces. 
Wide light distribution spreads light in a broad arc 
from low ceilings and across open layouts. 


56PH87 


Max. Emergency 3500K 4000K 5000K 4000K/5000K 
Nominal Fixture Battery Item Item Item Item 
Size Wattage Backup Dimmable Voltage Series Brand Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. 


40 to 60 ft. Suggested Fixture Mounting Height 
General Light Distribution 


1ftx2 106 W No Yes 347 to 480V IBG Lithonia Lighting -- — 18,531lm 56РН87 — — — — 
147 W No Yes 347 to 480V IBG Lithonia Lighting — — 24,490|m 56РН80 25,046Іт 56РН90 -- — 
1ftx4 ft 290 W No Yes 120 to 277V IBG Lithonia Lighting — — 47,261Іт 56РН99 | 48,017 Im 56Р/02 — — 
290 W No Yes 347 to 480V IBG Lithonia Lighting — — — — 48,017Іп — 56PJ04 — — 
Narrow Light Distribution 
1ftx2ft 147 W No Yes 120 to 277V IBG Lithonia Lighting — — — — 25,046 іт 56РН88 — — 
290 W No Yes 120 to 277V IBG Lithonia Lighting — — 47,261Ilm — 56PJ01 | 48,017 1 56Р/03 — — 
1ftx4ft 365 W No Yes 120 to 277V IBG Lithonia Lighting — — 59,715|m 56Р/05 60,670Іп — 56PJ06 — — 
365 W No Yes 347 to 480V IBG Lithonia Lighting = = 59,715 т 56Р/07 60,670Іт 56РЈ08 = = 
Wide Light Distribution 
76 W No Yes 120 to 277 V AC CLB Columbia Lighting = = 10,527Im — 61LM79 | 10,477 Im — 61LM81 — = 
1ftx2 100 W No Yes 120 to 277 V AC CLB Columbia Lighting — — 15,0911m — 61LM80 | 13,717 Im — 61LM83 — — 
149W No Yes 120 to 277 V AC CLB Columbia Lighting — — — — 22,297 Im — 61LM82 — — 
201W No Yes 120 to 277 V AC CLB Columbia Lighting — — — — 29,674Іт — 61LM84 — — 
113.8 W No Yes 120 to 277V Peloton ^ Columbia Lighting — — 18,0001m 1700Ғ82 — — — — 
1ftx4 152.7 W No Yes 120 to 277V Peloton Columbia Lighting — — 24,000 1т 700Е81 — — — — 
1974 W No Yes 120 to 277V Peloton Columbia Lighting — — 30,000 Іт — 700F83 — — — — 
2ftx2 223W No Yes 347 to 480V IBG Lithonia Lighting — — — — 36,018 Іт 56РН98 — — 
20х40 1974W No Yes 120 to 277V Peloton Columbia Lighting — — — — 30,000 Im 560775 — — 
20 to 40 ft. Suggested Fixture Mounting Height 
General Light Distribution 
1ftx2 ft 107 W No Yes 120 to 277 V AC FCY Daybrite — — -- — — — 15,000Іт — 60TZ65 
164 W No Yes 120 to 277 V AC FCY Daybrite — — — — — — 22,000Іп 607264 
2ftx2ft 223 W No Yes 347 to 480V IBG Lithonia Lighting — — 35,451Іп 56РН97 -- — — — 
Narrow Light Distribution 
2ftx2ft 223 W No Yes 120 to 277V IBG Lithonia Lighting = = = = 36,018 Im 56РН96 — — 
Wide Light Distribution 
50W No Yes 120 to 277V ABV3 Albeo — — 9,000 1т 49Л02 9,000 1т 49Л03 — — 
1fxif 68W No Yes 120 to 277V АВҮЗ Albeo — — 11,9001m — 49JL04 | 11,9001m  49JL05 — — 
109W No Yes 120 to 277V ABV3 Albeo — — 17,6001m — 49JL07 17,600Іт 49Л109 — — 
137 W No Yes 120 to 277V АВҮЗ Albeo — — 23,40011 49JL12 | 23,400lm 481132 — — 
62W No Yes 120 to 277V АВС1 Albeo — — 9,900 Im 56FJ47 — — — — 
62W No No 120 to 277V АВС1 Albeo — — — — 9,900 Im 56FJ32 — — 
78W No No 120 to 277V АВС1 Albeo — — — — 12,0001m 56Ғ/35 — — 
79W No No 120 to 277V АВС1 Albeo — — 12,0001m 56Ғ/30 — — — — 
126 W 0 Мо 120 to 277V ABC1 Albeo — = 18,00011 — 56FJ25 | 18,000 т 56FJ50 = = 
126 W No Yes 120 to 277V АВС1 Albeo — 18,0001І1 ^ 56FJ31 — — — — 
126 W No No 120 to 277V ABC1 Albeo = — — 18,00011 ^ 56FJ51 = = 
1ftx2ft  157.9W No Yes 120 to 277V Peloton Columbia Lighting — — 24,000Іт 0656М87 -- -- — — 
158W 0 Мо 480/ АВС1 Albeo = = — — 23,600 Іт ^ 56FJ68 — — 
158.6 W No Yes 120 to 277V Peloton Columbia Lighting = = — — 24,000Іт 656№89 — — 
160W No No 120 to 277V АВС1 Albeo = = 12,00011 ^ 56FJ29 = = = = 
160 W No No 120 to 277V ABC1 Albeo — — 23,600Іт ^ 56FJ39 — — — — 
160 W 0 No 120V ABC1 Albeo = = — — 23,600 т ^ 56FJ67 — — 
221W No Yes 120 to 277V ABV3 Albeo — — 35,500Іт — 54GD86 35,500Іт — 54GD87 — — 
360 W No Yes 120 to 277V ABV3 Albeo = = 58,500 Im 546084 | 58,500 lm 546085 = = 
1ftx3 284W No Yes 120 to 277V ABV3 Albeo — — 47,400 іт — 54GD89 | 47,400lm — 54GD91 — — 
2ftx2 223 W 0 Yes 120 to 277V BG Lithonia Lighting — — 35,451Іт  56PH93 — — — — 
Up to 20 ft. Suggested Fixture Mounting Height 
General Light Distribution 
TIW No Yes 120 to 277V BG Lithonia Lighting — — 11,856lm — 56PH80 | 12,045|m — 56PH84 — — 
83 W No Yes 120 to 277V BE Lithonia Lighting = — 11,306Іт 480096 | 11,652|m 489097 -- — 
106W No Yes 120 to 277V BG Lithonia Lighting — — 18,531I1m — 56PH82 18,297 п 56РН85 — — 
1ftx2 107 W No Yes 120 to 277V BE Lithonia Lighting — — 13,966|m 489098 14,394 1т 489099 — — 
137 W No Yes 120 to 277V BE Lithonia Lighting = = 17,7621m — 489F01 | 18,306 т 489Ғ02 — — 
147W No Yes 120 to 277V BG Lithonia Lighting — — 24,490|m 56PH83 | 25,046 Im 56РН86 — — 
166 W No Yes 120 to 277V BE Lithonia Lighting — — 21,067Іт X 489F03 | 21,7121m 489Е04 — — 
182W No Yes 120 to 277V BG Lithonia Lighting — — 29,586 |m — 56PH91 — — — — 
1f8x4f 34W No Yes 120 to 277V LIS Albeo 4,000 іт 5301604 | 4,2001т 5301759 -- -- -- — 
43W No Yes 120 to 277V LIS Albeo 5,000Іп 5307162 | 5,2001т 536161 — — — — 
1ftx8 66 W No Yes 120 to 277V LIS Albeo 8,000 1т 53015: | 8400їт 530155 — — — 
84 W No Yes 120 to 277V LIS Albeo 9,20011 —— 53CT58 10,400Іп — 53CT57 — — — 
Wide Light Distribution 
1fx2 78.6 W No Yes 120 to 277V Peloton _ Columbia Lighting — — 12,000 1 — 656N81 12,000Іт 656М82 — — 
1227W 0 Yes 120 to 277V Peloton Columbia Lighting — — 18,000 1 — 656N84 | 18,000 Im — 656N85 — — 
29W No Yes 120 to 277V MSL Lithonia Lighting — — 3,636 іт ^ 22CK50 — — — — 
30W No Yes 120 to 277V LUS Lumination 4,20011 56FT26 | 4,2001т 56ҒТ27 = = = = 
31 W No Yes 120 to 277V LDS Albeo — — 3,400Іт — 53CT73 — — — — 
1ftx4ft 37W 0 Yes 120 to 277V LUS Lumination 5,2001І1  56FT28 | 5,2001т 56ҒТ29 - - — — 
43.5 W No Yes 120 to 277V LUS Lumination 6,250 Im 56FT30 6,250Im — 56FT31 — — — — 
911W No Yes 120 to 277V LXEW4 ^ Columbia Lighting = = = — 12,283 т 53ХХ76 = = 
160 W No Yes 120 to 277V 600 RCA = = = — 20,000lm — 53UE28 — — 
1ftx5 200 W 0 Yes 120 to 277V 600 RCA = — — — 25,000 т 530Е29 — = 
58 W No Yes 120 to 277V LUS Lumination 8,400 Im 56ҒТ20 8,40011 56ҒТ21 -- — — — 
58W No Yes 120 to 277V LUS Lumination 8,40011 —— 56FT32 %,400Іп 56FT33 = = = = 
62 W No Yes 120 to 277V LDS Albeo 6,800Іт 530770 -- -- — — — 
1ftx8 66 W 0 Yes 120 to 277V LDS Albeo 8,00011 — 53CT72 | 8,0001т 53СТ71 — = = 
73 W No Yes 120 to 277V LUS Lumination 10,4001m 56ЕТ22 | 10,400lm 56ҒТ23 — — — — 
73W No Yes 120 to 277V LUS Lumination 10,4001п ^ 56FT34 | 10,400Im_ 56ҒТ35 = = — — 
90W No Yes 120 to 277V LUS Lumination 12,5001m — 56FT24 12,500Іт 56ҒТ25 — — — 
90 W No Yes 120 to 277V LUS Lumination 12,500 1т — 56FT36 12,500Іт 56ҒІЗ7 — — — 
478 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 
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40L059 


fA | 
Linear Fluorescent Bay Light Fixtures mo MER 


= Non-dimmable 


Deliver bright, uniform illumination from high ceilings or open trusses. Fixtures mount to illuminate warehouses, factories, gymnasiums, hangars, big-box stores, and 
other large, open spaces. Narrow light distribution focuses light in a small arc to reach the floor from high ceilings or project into aisles and other narrow spaces. 
Wide light distribution spreads light in a broad arc from low ceilings and across open layouts. General light distribution forms a medium arc to light aisles 
when mounted from low ceilings or open spaces. 


No. of Max. Fixture Item 
Nominal Size Light Bars For Bulb Type Wattage Lamp Watts Bulbs Included Voltage Series Brand No. 
20 to 40 ft. 
Narrow Light Distribution 
3 5HO 162 W 54W Yes 277У/ MS5HB Lithonia Lighting 331660 
4 T8 128W 32W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 6CGC4 
1 ftx4 ft 4 T8 128 W 32 W Yes 120 to 277V BZ Li honia Ligh ing 40L055 
4 5Н0 216 W 54W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 32JA08 
4 БНО 216W 54W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 6AA14 
4 БНО 216W 54W Yes 120 to 277V BZ Lithonia Lighting — 32JA05 
1ftx8ft 3 БНО 324W 54W Yes 271\ TMS5HB Lithonia Lighting 331662 
6 T8 192W 32W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 160223 
6 T8 192W 32W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting — 32JA07 
6 T8 192W 32W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting — 4UKZ6 
6 T8 192W 32W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting бАА16 
2ftx4ft 6 5HO 324 W 54W No 347 to 480V BZ Lithonia Lighting — 1THL7 
6 5HO 324 W 54W No 271\ BZ Lithonia Lighting ТІНМЗ 
6 5HO 324 W 54W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 6AA15 
6 5HO 324 W 54W Yes 120 to 277V BZ Lithonia Lighting — 32JA06 
8 5HO 432 W 54W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 60005 
Wide Light Distribution 
3 5HO 162 W 54W Yes 120 to 277V MS5HB Lithonia Lighting 1ВР82 
4 8 128 W 32 W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting — 4UKZ3 
1fx4ft 4 8 128W 32W Yes 120 to 277V BZ Li honia Lig hting 40L056 
4 5HO 216 W 54W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting — 6AA17 
4 5HO 216 W 54W Yes 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 401080 
4 F54T5HO 216W 54 W Мо 120 to 277V — LumaPro 2NAZ1 
1ftx8ft 6 5HO 324 W 54W Yes 120 to 277V TMS5HB Lithonia Lighting 1ВР80 
6 8 192 W 32 W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting — 6AA19 
6 8 192W 32W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 60008 
2ftx4ft 6 8 192W 32W Yes 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 401059 
6 5HO 324 W 54W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 6AA18 
6 5HO 324 W 54 W No 120 to 277V BZ Lithonia Lighting 6CGC7 
Up to 20 ft. 
General Light Distribution 
2 8 64 W 32W No 120 to 277V AF Lithonia Lighting — 3YA17 
2 8 64W 32W No 120 to 277V AFST Lithonia Lighting — 5YA74 
2 8 64W 32 W No 120 to 277V EJS Lithonia Lighting 2М208 
2 8 64 W 32 W No 120 to 277V EJSA Lithonia Lighting 2MZD1 
2 8 64 W 32W No 120 to 277V L Lithonia Lighting — 3XY70 
2 8 64W 32W Yes 120V L Lithonia Lighting 5ҮА73 
2 8 64W 32W Yes 120 to 277V LA Lithonia Lighting — 3XY72 
2 F32T8 64W 32 W No 120 to 277V — LumaPro 35GW82 
2 F32T8 64W 32W No 120 to 277V — LumaPro 35GW84 
1ftx4 ft 2 F32T8 64 W 32 W No 120V — LumaPro 2NAW8 
2 T5HO 108 W 54W No 120 to 277V AFP Lithonia Lighting 5ҮА77 
2 T5HO 162W 54W No 120 to 277V AFP Lithonia Lighting 5ҮА79 
3 8 96 W 32 W No 120 to 277V EJ Lithonia Lighting 2М2705 
4 8 128 W 32 W No 120 to 277V EJ Lithonia Lighting 5ҮА70 
4 8 128 W 32 W No 120 to 277V EJA Lithonia Lighting — 5YA68 
4 F32T8 128W 32W No 120 to 277V — LumaPro 35GW80 
4 8 128 W 32 W Yes 120 to 277V TAFST Lithonia Lighting 401064 
4 8 128 W 32 W Yes 120 to 277V TL Lithonia Lighting 3ХҮ86 
4 8 128W 32W Yes 120 to 277V LA Lithonia Lighting 3ХҮ87 
2 F96T8 112W 59W No 120 to 277V -- LumaPro 2NAX3 
2 8 118W 59W No 120 to 277V EJS Lithonia Lighting — 2MZC9 
2 8 118 W 59W Yes 120 to 277V [8 Lithonia Lighting — 3XY71 
2 8 118W 59W Yes 120 to 277V LA Lithonia Lighting — 3XY73 
1fx8ft 2 T8HO 172W 86 W Yes 120 to 277V L Li honia Ligh ing 2LYX5 
2 T8HO 172W 86 W Yes 120 to 277V LA Lithonia Lighting — 2LYX6 
4 F32T8 112 W 32 W No 120 to 277V — LumaPro 2NAX4 
4 F32T8 128W 32 W No 120 to 277V — LumaPro 35GW83 
4 8 128 W 32 W Yes 120 to 277V AF Lithonia Lighting — 3XY84 
4 8 128 W 32 W Yes 120 to 277V TEJSA Lithonia Lighting 2MZD8 
2 ftx 6 ft 2 F28T5 70W 35 W No 120 to 277V — LumaPro 35GW97 
Narrow Light Distribution 
1ftx4ft 4 T5HO 216W 54W No 120 to 277V BC Lithonia Lighting 48Н449 
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Round LED Bay Light Fixtures жиям LIGHTING meiose ugin Coma — 


= Dimmable 

Install in new lighting layouts or upgrade existing HID installations to LED. Use in older buildings where overhead ducts or pipes prevent the use of linear bay lights. 
These fixtures use less energy and typically last longer than HID lights, reducing maintenance and downtime. They deliver bright, uniform illumination from high ceil- 
ings in warehouses, factories, gymnasiums, hangars, big-box stores, and other large, open spaces. 


LED 4000K 5000K 
Replacement Max. Fixture Item Item 
For Wattage Voltage Series Brand Lumens No. Lumens No. 


40 to 60 ft. Suggested Fixture Mounting Height 
General Light Distribution 


10-Lamp T5HO, 575W MH/HPS 218W 120 to 277V JEBL Lithonia Lighting 31,588 Im 483848 31,815 Im 483R49 

Narrow Light Distribution 

6-Lamp LFL 185W 120 to 277V JHBL Li honia Ligh ing — — 25,769 Im 30ҮТ52 

= 185W 347 to 480V JHBL Lithonia Lighting — — 25,769 Im 30YT53 

400W MH/HPS 131 W 120 to 277V JHBL Li honia Ligh ing — — 19,179 Im 30YT48 
131 W 347 to 480V JHBL Lithonia Lighting = — 19,179 Im 30YT49 

Wide Light Distribution 

6-Lamp LFL 185W 120 to 277V JHBL Li honia Ligh ing — — 26,515 Im 30YT54 
185W 347 to 480V JHBL Lithonia Lighting — — 26,515 Im 30YT55 

400W MH/HPS 131 W 120 to 277V JHBL Lithonia Lighting — — 19,734 Im 30ҮТ50 
131 W 347 to 480V JHBL Lithonia Lighting — — 19,734 Im 30YT51 

20 to 40 ft. Suggested Fixture Mounting Height 

General Light Distribution 

400W MH/HPS 150W 120 to 277V CRN Columbia Lighting — — 21,981 Im 656P03 

400W MH/HPS, 6-Lamp T5HO, 8-Lamp T8 182W 120 to 277V JEBL Lithonia Lighting 26,699 Im 483R46 26,890 Im 483R47 

750W MH/HPS 201 W 120 to 277V CRN Columbia Lighting — — 29,018 Im 656P04 

Wide Light Distribution 

250W MH/HPS 104W 120 to 277V ABN1 Albeo 17,100 Im 56FJ08 17,100 Im 56FJ09 

400W MH/HPS 140W 120 to 277V ABN1 Albeo _ 22,700 Im 56FJ10 22,700 Im 56FJ11 
200 W 120 to 277V — Shat-R-Shield — — 18,000 Im 39//Е21 

750W МН/НР5 175 W 120 to 277V ABN1 Albeo 27,000 Im 56FJ12 27,000 Im 56FJ13 

Up to 20 ft. Suggested Fixture Mounting Height 

General Light Distribution 

4-Lamp T5HO, 6-Lamp T8 91W 120 to 277V JEBL Lithonia Lighting 13,356 Im 483R42 13,452 Im 483R43 

250W MH/HPS 100.6 W 120 to 277V CRN Columbia Lighting — — 14,444 Im 656P02 

400W MH/HPS, 6-Lamp T5HO, 8-Lamp T8 137 W 120 to 277V JEBL Lithonia Lighting 19,783 Im 483R44 19,926 Im 483R45 

Narrow Light Distribution 

250W MH/HPS 83W 277У/ JHBL Lithonia Lighting — — 12,574 Im 45UY92 

Wide Light Distribution 

150W MH/HPS 58W 120 to 277V ABN1 Albeo 9,000 Im 56FJ04 9,000 Im 56FJ05 

175W MH/HPS 79W 120 to 277V ABN1 Albeo 12,000 Im 56FJ06 12,000 Im 56FJ07 


fA 
Round HID Bay Light Fixtures ae 
Em = Pulse start ballast 
2%) Replace fixtures of the same shape and lighting technology to match existing 

5 а 2 lighting layouts. Use in older buildings where overhead ducts or pipes prevent the 
use of linear bay lights. These lights use high-intensity discharge (HID) bulbs and 
have a reflector that redirects light from the sides and top of the bulb and casts the 
light downward to increase intensity and reduce glare. They deliver bright, uniform 
illumination from high ceilings in warehouses, factories, gymnasiums, hangars, 
big-box stores, and other large, open spaces. 


Max. 

Lamp Fixture Ballast Bulbs Item 

Type Wattage Type Included Voltage Series No. 
20 to 40 ft. 
General Light Distribution 
High Pressure Sodium 450W Magnetic Yes 120/208/240/277V THD 10Е99 
Metal Halide 450W Electronic Yes 120/208/240/277V ІН) 3JWJ4 
Up to 20 ft. 
Wide Light Distribution 
High Pressure Sodium 295W Electronic No 120 to 277V TXC 7E767 
General Light Distribution 
Metal Halide 400W Electronic Yes 120/208/240/2/7/V TXD ЗЈМКӘ 
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LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Vapor Tight Light Fixtures 


(A PHILIPS 
жайма Columbia ы Day-Brite 
Linear LED Vapor 
Tight Light Fixtures 


* 


Washdown-Rated 


“ - Linear 
= 120V to 277V 45VY72 
Surface-mount fixtures illuminate a wide area for more coverage —_— | 
than round fixtures in damp or humid locations. LED lights use —_— eS 
significantly less energy than fluorescent lights and have built-in А " 3c 
LED arrays so there are no light bulbs to replace. Washdown- ÁD— т Were 
rated fixtures illuminate areas where equipment is regularly €- Ші LED nem 
sprayed down to clean off dirt and debris. Wet location lights | 55МВ17 
withstand occasional water drips or light sprays. 
3500K 4000K 5000K 
Nom. Max. Fixture Overall Overall Item Item Item 
L Wattage Dimmable IP Rating Width Height Series Brand Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
Washdown-Rated Linear LED Lights 
18 М Yes 65, 66 5 іп 3%in DMW2 Lithonia Lighting — — 2,536 іт 45МҮ72 | 2,6611т 45УҮ75 
20.7 W Yes 65, 67 654 in 4%in LXEM Columbia Lighting = — 2,571lm —— 53VU23 — — 
2g — 282W Yes 65, 67 654 in 4%in LXEM Columbia Lighting — — 3,339 Іт 53/024 — — 
27W Yes 65, 66 5 6 in 3%in DMW2 Lithonia Lighting — — 3,651lm —— 45VY73 | 3,831lm 45/Ү76 
38.5 W Yes 65, 67 СЕЛШ 4%іп ІХЕМ Columbia Lighting — — 4,5601т 53/025 — — 
40W Yes 65, 66 5 Ain 3%in DMW2 Lithonia Lighting — — 4,855Іп —— 45VY74 | 5,094Im 45/Ү77 
18W Yes 65, 66, 67 8%іп 4%in FEM Lithonia Lighting = — 2,876 1т 5ЗХН25 | 2,9071m 5ЗХН30 
32 W Yes 66 3⁄4 in — — LumaPro — — — — 4,360 Im 436R32 
34W Yes 65, 66, 67 36 in Win LXEN Columbia Lighting 4132 1т  53XX91 | 4.195|m 53ХХ93 — — 
377W Yes 65, 66, 67 8534 in 4%іп ҒЕМ Lithonia Lighting — — 5,6511т 53ХН27 — — 
Aft 377№ Yes 65, 66, 67 СЕЛ 49 in FEM Lithonia Lighting — — — — 5,13|m 53XH32 
42W Yes 65, 67 654 in 4%in LXEM Columbia Lighting 5,089 т _ 39DZ82 | 5,168Im 531030 — — 
47.3 W Yes 65, 67 654 in 4%in LXEM Columbia Lighting = — 6,2221m —— 53VU31 — — 
50.5 W Yes 65, 66, 67 8 %in 4%in FEM Lithonia Lighting — — 7,435 1т  53XH28 | 7,516lm 53ЗХН33 
62 W Yes 65, 66, 67 8534 in 495 іп FEM Lithonia Lighting — — 9,248 Im 5ЗХН29 | 9,348 Im  53XH34 
ви — 666МІ Yes 65, 67 694 in 435 in LXEM Columbia Lighting 8,3701m _ 53VU32 | 8,5001т 53/36 — — 
1232W Yes 65, 67 6 %in 4%in LXEM Columbia Lighting 15,292 Im ^ 53VU35 = — — — 
Wet Location Linear LED Lights 
4ft 35W No 65 3 іп — VTC Daybrite — — 3,6001m 55МВ17 — — 
(a | е 
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Tight Light Fixtures 


и 120V to 277V = Non-dimmable = Lamps not included 
Illuminate wide areas in damp or humid locations and provide 


more coverage than round fixtures. Washdown-rated fixtures Washdown- Wet Location 
illuminate areas where equipment is regularly sprayed down to Hoque 6ECL3 
Clean off dirt and debris. Wet location lights withstand occa- 
sional water drips or light sprays. Surface mount. 
Nom. Max. Fixture Lamp Housing Overall Overall Item 
L Wattage Qty. For Bulb Type IP Rating Color Width Height Series Brand No. 
Washdown-Rated Linear Fluorescent Lights 
Ceiling, Surface, Suspended Mounting 
2ft 34W 2 8 65, 66, 67 Beige 7in 4%in FEM2 Lithonia Lighting 29М/67 
64 W 2 8 65, 66, 67 Beige 7in 4% in FEM4 Lithonia Lighting — 16U241 
Aft 64W 2 8 65, 66, 67 Beige 7in 4% in FEM4 Lithonia Lighting 401093 
64 W 2 8 65, 66, 67 Beige 7in 4% in FEM4 Lithonia Lighting 401094 
108 W 2 5H0 65, 66, 67 Beige Тіп 4% in FEM4 Lithonia Lighting 160243 
32W 1 8 65, 66, 67 Beige 7in 4% in РЕМ8 Lithonia Lighting 401084 
8ft 32W 1 8 65, 66, 67 Beige 7in 4%in РЕМ8 Lithonia Lighting 401085 
108 W 2 SHO 65, 66, 67 Beige 7in 4% in РЕМ8 Lithonia Lighting 160240 
Ceiling, Surface, Suspended, Wall Mounting 
64W 2 8 65 Beige 8 іп 5% in DMW Lithonia Lighting ЗҮА23 
4 ft 88 W 2 8HO 65 Beige 8 ^ in 5 % in DMW Lithonia Lighting — 6HHG4 
108 W 2 5HO. 65 Beige 8 Vs in 5 ys in DMW Lithonia Lighting — 1VNUS 
118W 2 8 65 Beige 8 іп 5 % in DMW Lithonia Lighting 3ҮА24 
8 ft 172 W 2 8HO 65 Beige 8 Yin 5 % in DMW Lithonia Lighting 21ҮХ9 
64 W 4 8 65 Beige 8 іп 5% in DMW Lithonia Lighting 5ҮА12 
Surface, Suspended Mounting 
54W 1 28T5, 32, 54T5HO 65, 66, 67 Gray 7in 4% in FEM Lithonia Lighting 60М//009 
128 W 4 8 65, 66, 67 White 14 % іп біп РНЕ Lithonia Lighting — 4VDC3 
4ft 216W 4 5HO 65, 66, 67 White 14 %в in 6in FHE Lithonia Lighting — 4VDC4 
192W 6 8 65, 66, 67 White 14 % in 6in FHE Lithonia Lighting — 4VDC5 
324 W 6 5HO 65, 66, 67 White 14 % in 6in FHE Lithonia Lighting — 4VDC6 
Suspended Mounting 
4ft 64W 2 8 65 White 7 Yin 6 V^ in EFT Lithonia Lighting 1ВР87 
8ft 172 W 2 8HO 65 White 7 in 6 V^ in EFT Lithonia Lighting 21ҮХ8 
Wet Location Linear Fluorescent Lights 
Ceiling, Surface, Suspended Mounting 
Aft 32W 1 8 65, 66, 67 Beige 7in 4% in FEM4 Lithonia Lighting 401083 
32W 1 8 65, 66, 67 Beige 7in 4% in FEM4 Lithonia Lighting 401101 
Surface, Suspended Mounting 
49% 32W 2 8 65, 66 Clear 8% in 4% in VAP Lithonia Lighting 6ECL4 
54 W 2 T5HO 65, 66 Clear 8% in 4% in VAP Lithonia Lighting бЕСІЗ 
4ft 118 W 2 F54T5HO 65 = 6in 4% in = LumaPro 31C002 
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Vapor Tight Light Fixtures Details on page A1. 
‘ | | (4 
Vapor Tight Troffer Lights aue 
Recessed fixtures install within drop ceiling grids and illuminate wet, damp, or humid locations, 
LED Such as showers, locker rooms, loading docks, basements, server rooms, and bus shelters. Housing 
453U70 and lens fit tightly together with a gasket to prevent dust and moisture from entering the fixture. 
Nom. Max. Fixture Color Overall Item 
Size Wattage Temp. Lumens Voltage Dimmable Height Series No. 
LED 
iftx4ft — 876W 4000K 10,343 Im 277V Yes 7% in WRTL 453U73 
онхот — ow 4000K 10,0221т 277V Yes 7 Vs in 2WRTL | 453070 
109.6 W 4000K 12,188 Im 277V Yes 7 Vs in 2WRTL  453U71 
4ftxAft — 2041W 4000K 23,1451т 277V Yes 7 Vs in 2WRTL | 453069 
Fluorescent 
96W - - 120 to 277/ No 4% in 2VRT 33VD99 
rtr 2ftx4ft — gw = — 120102777 Ко 471п AVRT 330Е01 


= 128 W — = 120/277V No 3% in 2WRT 3XY80 


mms MER 
Round Vapor Tight Light Fixtures 


= Gray finish 

Fixtures hold a single bulb to illuminate small, damp, or humid areas such as boiler rooms, basements, and 
lower-level hallways. Housing and lens fit tightly together and seal with a gasket to prevent dust and mois- 
ture from entering the fixture. 


26X702 
Lamp Mounting Housing Lamp Color Item 
Watts Voltage Style Material Incl. Lumens Temp. Brand No. 
LED 
1 120/277 Ceiling Aluminum — 600Im | 4,000 K Lithonia Lighting 26X701 
120/277 Wall Aluminum = 600 Im 4,000 K Lithonia Lighting 26X702 
Incandescent 
150 125V Ceiling Composite No = = Hubbell Wiring Device-Kellems 1UKB8 
120V Ceiling Aluminum No — — Lithonia Lighting 2PYJ1 
Metal Halide 
120 Ceiling Cast Aluminum Yes — — LumaPro 21R878 
100 120 Pendant Cast Aluminum Yes = = LumaPro 21R879 
120 Wall Cast Aluminum — Yes = = LumaPro 21R880 
22N932 1VNN5 
8xc99 
а Б = Columbia Luma | -r-shielcl; 
Light Fixture Accessories Appleton Group 221124 Ishatrghield:. 
Replace cracked, dirty, or damaged parts on compatible fixtures. 
Item Item 
Description For Use With No. Description For Use With No. 
Appleton Electric GlassGlobe,3 17L,3 V7 "W,5 Và'H,Amber V Series 22P041 
PrismaticGlassGlobe,13°L,13'W,9'H,Clear Mercmaster III Series 22N932 GlassGlobe,3 ?'L,3 4'W,5 4H, Blue V Series 22P044 
Columbia Lighting GlassGlobe,3 1,3 %4'W,5 Y%'H,Green V Series 22P043 
AcrylReplcmntLens,51 %"L,1 %"H,Frstd LXEN4 Series 54PL49 GlassGlobe,3 V^'L,3 1⁄2"W,5 V4 H, White V Series 22P040 
Hubhell Killark HazGlasGlobe,3 1^'L,3 Y2"W,5 4"H,Red V Series 22P042 
Нал! ос Reflector Dome,Dome,16 v&"W,4'H EMH Series, EMS Series, EQF Series 2PDD5 HazLocGlobe,3 12"L,3 V?"W,5 14H, Red V Series 22P048 
HazLoc Reflector Dome,Alum,14"W,3 34H EMI20 Series 2PDJ9 HazLoGlobe,3 2'L,3 12"W,5 VÀ"H,Amber V Series 22P046 
HazLoc Reflector Dome,16 7&'W,5 %'H EZ Series, VM Series 2PDK3 HazLoGlobe,3 1⁄2"L,3 72"W,5 4'H,Clear V Series 22P045 
HazReflector30Deg,Dome, 14 34"W,14 ҰН EZ Series, VM Series 2PDF8 HazLoGlobe,3 1,3 1?'W,5 '4"H,Green V Series 22P047 
GlassGlobe,6 %'L,3 Ys'W,6 %'H,Clear NV2 Series 2PDH1 HazLoGlobe,3 //1,3 /?"W,5 %4'H,White V Series 22P049 
GlassGlobeTempered,6 %'L,6 34"H,Clear NV2 Series 2PDH2 Reflector,Shade,14 7&'L,7 $4"W,8 УН V Series 30YJ66 
Нал! ос Reflector Dome,11 34"W,5 %'Н NV2 Series 2PDH3 Lithonia Lighting 
FixtureLens,12 1,10 4"H,Clear VM1 Series 30YJ63 Replacement Lens,49-1/2 "L x 52 "W 3348 Series 2UJT1 
GlassReflctorTyV,6 6"L,5 V4"W,6 %'Н VM1 Series, ММЗ Series 2PDF5 Replacement Lens,49-3/4 "L x 7% "W 48 in Fixture, DMW Series 1VNNS 
GlassRefractorTypel,6 38'1.,6 %"H,Clr VM1 Series, ММЗ Series 2PDF4 Replacement Lens,97-7/8 "L x 7% "W 96 in Fixture, DMW Series 1VNN6 
SpintopRefractor,13 7&'L,16 ¥2'H,Clear VM1 Series, ММЗ Series 22P037 Replacement Lens,48'L,9 /'W,6'H, Clear EFS Series 1VNP2 
SpintopRefractor,13 7&'L,16 14"H,Clear VM? Series, VM4 Series 22P038 ReplacmntLens,50'L,7 “4"W,6 У"Н,Сіваг EFT Series 1VNP3 
GlassReflctorTyV,6 %'L,7 'W,6 %'H VM? Series, VM5Q Series 2PDF7 ReplacmntLens,50'L,7 v4"W,6 14'H,Clear EFT Series 1VNP6 
GlassGlobe,6 38'1.,5 %4'W,6 ?&'H,Clear ҮМЗ Series 2PDE4 LumaPro 
GlassGlobe,6 36'L,7 7,6 %"H,Clear VM4 Series 2PDE5 ReplacementLens,50 94'L,1 %'H,Clear 310003, 31004 31C006 
GlassRefractorTypel,6 91,6 Зв'Н,Сіг УМА Series, VM5Q Series 2PDF6 Shat-R-Shield 
HazLocGlassGlobe,10"L,7 12"W,10'H,Clear VM5 Series 2PDE6 Glass Globe,6 34"L,3 W,3'H, Clear Jelly Jar Light Fixtures 8XC99 
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LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Hazardous Location Fixtures 


20LM64 


20LM28 


Linear Fluorescent Hazardous Location Lights S9 NOS 


Mount to flat surfaces and illuminate areas with flammable, combustible, or ignitable materials. 
They keep arcs and sparks contained so that the fixtures won't cause a fire or explosion. 


Emergency Surface | Pendant 
Max. Fixture Color Temperature Fixture Overall Battery Item Item 
Lamp Type Wattage Lumens Temp. ode Voltage Length Васкир Brand No. No. 
For Combustible Dust, Flammable Vapors & Gases; Escaped from Closed Systems 
Class I/Division 2, Class Il/Division 2 
72W 6,600 Im 4100K T4 120 to 270V AC 25 % in No Larson Electronics Шс | 20LM80 | 20LM81 
2 Т5НО Fluorescent 108 W 5,000 Im 5000K T4A 120/277/347/480V AC 52 %in No Larson Electronics Шс | 20LN19 — 
108 W 10,000 Im 5000K 14 120 to 277V АС 50 in No Larson Electronics Шс | 20LM60 | 20LM61 
64W 5,900 Im 4100K T4A 120/208/240/277V AC 52 in Yes Larson Electronics Llc | 20LM72 | 20LM73 
2 T8 Fluorescent 64W 5,900 Im 4100K T4A 120/277/847/480V AC 51 V5 in No Larson Electronics Шс | 20LN21 m 
64W 5,900 Im, 8,100 Im, 10,000 Im 4100K T4 120 to 277V AC 50 in No Larson Electronics Llc | 20LM64 | 20LM65 
72W 1,500 Im 4100K 14 120 to 270V АС 25 % in No Larson Electronics Llc | 20LM84 | 20LM85 
3 T5HO Fluorescent 72W 6,600 Im 4100K T4 120 to 270V AC 25 % in No Larson Electronics Llc | 20LM82 | 20LM83 
162W 15,000 Im 5000K T4A 120/208/240/277V AC 52 in No Larson Electronics Llc | 20LM62 | 20LM63 
51W 3,975 Im 4100K T4 120 to 277V AC 25 % in Yes Larson Electronics Lic | 20LM94 = 
51 W 3,975 Im 4100K T4 120 to 277V AC 52 in Yes Larson Electronics Llc — 20LM95 
3 T8 Fluorescent 72W 1,500 Im 4100K T4 120 to 270V AC 25 % in No Larson Electronics Шс | 20LM86 | 20LM87 
96W 8,850 Im 4100K T4A 120/208/240/277N AC 52 in Yes Larson Electronics Lic | 20LM74 | 20LM75 
96W 15,000 Im 4100K T4A 120/208/240/277V AC 52 in No Larson Electronics Llc | 20LM66 | 20LM67 
4 T5HO Fluorescent 216 W 20,000 Im 5000K T4A 120 to 277V AC 51 Yin No Larson Electronics Шс | 20LN20 = 
4 T8 Fluorescent 128 W 11,800 Im 4100K T4A 120 to 277V AC 51 іп No Larson Electronics Llc | 20LN22 — 
For Combustible Dust, Flammable Vapors & Gases; Present During Normal Operations 
Class I/Division 1, Class l/Division 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2 
48W 4,000 Im 4100K T6 120/208/240/277V AC 27 Vo in No Larson Electronics Llc | 20LM24 | 20LM25 
2 T5HO Fluorescent 96W 8,000 Im 4100K T6 120/208/240/277V AC 27 Vb in No Larson Electronics Шс | 20LM26 | 20LM27 
108 W 10,000 Im 5000K T6 120 to 277V AC 52 in No Larson Electronics Llc | 20LM12 | 20LM13 
32W 5,900 Im 4100K T6 120/208/240/277V AC 52 in No Larson Electronics Шс | 20LM20 = 
2 T8 Fluorescent 48W 4,000 Im 4100K T6 120/208/240/277V AC 27 Vb in No Larson Electronics Lic | 20LM28 | 20LM29 
64W 5,900 Im 4100K T6 120/208/240/277V AC 52 in Yes Larson Electronics Llc = 20LM21 
110W 5,900 Im, 8,100 Im, 10,000 Im 4100K T6 120 to 277V AC 52 in No Larson Electronics Шс | 20LM16 | 20LM17 
68W 5,300 Im 4100K T6 120/208/240/277V AC 27 in No Larson Electronics Шс | 20LM33 = 
4 T5HO Fluorescent 96W 8,000 Im 4100K T6 120/208/240/277V AC 27 in No Larson Electronics Lic | 20LM31 = 
216 W 20,000 Im 5000K T6 120 to 277V AC 52 in No Larson Electronics Шс | 20LM14 | 20LM15 
216W 20,000 Im 5000K T6 120/220/240/277/347/480V AC 57 3^ in No Larson Electronics Llc | 201М05 — 
68 W 5,300 Im 4100K T6 120/208/240/277V AC 27 in Yes Larson Electronics Lic | 20LM35 = 
4 T8 Fluorescent 128 W 11,800 Im 4100K T6 120/208/240/277V AC 52 in Yes Larson Electronics Llc | 20LM09 = 
216 W 20,000 Im 4100K T6 120/220/240/277/347/480V AC 57 3^ in No Larson Electronics Шс | 20LM07 = 
8 T5HO Fluorescent 192W 160,000 Im 5000K T6 120/208/240/277V AC 27 in No Larson Electronics Ис | 20LM32 — 
432W 40,000 Im 5000K T6 120/220/240/277/347/480V АС 57 % in No Larson Electronics Lic | 20LM06 = 
For Fibers & Flyings, Combustible Dust, Flammable Vapors & Gases; Escaped from Closed Systems 
Class I/Division 2, Class II/Division 1, Class ІІ/Зіуісіоп 2, Class Ill/Division 1, Class Ill/Division 2 
2 T5HO Fluorescent — 120 W 10,000 Im Lamp Dependent Т5 120 to 277V AC 4 Фіп No Hubbell Killark 10N094 = 
38 W 2,650 Im Lamp Dependent T5 120 to 277V AC — No Hubbell Killark 2PDJ6 — 
65W 1,350 Im Lamp Dependent T6 120 to 277V AC 4 іп Yes Hubbell Killark 4KGR5 E 
2 T8 Fluorescent 65 W 5,900 Im Lamp Dependent T6 120 to 277V AC 55 % in Yes Hubbell Killark 2PDA4 E 
65W 5,900 Im Lamp Dependent Т6 120 to 277V AC 4 Vb in No Hubbell Killark 4KGR4 — 
65 W 5,900 Im Lamp Dependent T6 120 to 277V AC 4 in No Hubbell Killark 6YE81 — 
Class I/Division 2, Class Il/Division 2 
2 T8 Fluorescent 34W 2,650 Im 4100K T4C 120 to 277V AC 52 in Yes Larson Electronics Llc | 20LM92 | 20LM93 
For Flammable Vapors & Gases; Escaped from Closed Systems 
Class l/Division 2 
48W 4,000 Im 5000K T4A 120/208/240/277V AC 25 Yin No Larson Electronics Llc | 20LM48 | 20LM49 
2 T5HO Fluorescent 108W 5,000 Im 5000K T4C 120/208/240/277V AC 54 in No Larson Electronics Llc 201М07 | 20LN08 
108 W 10,000 Im 4100K T4C 120 to 277V AC 54 in No Larson Electronics Llc | 20LN13 | 20LN14 
108 W 10,000 Im 5000K T4A 120/208/240/277V AC 49 іп No Larson Electronics Lic | 20LM38 | 20LM39 
34W 5,900 Im 4100K T4A 120/208/240/277V AC 25 V» in No Larson Electronics Шс | 20LM50 | 20LM51 
48W 4,000 Im 4100K T4A 120/208/240/277V AC 25 Vb in Yes Larson Electronics Lic | 20LM54 | 20LM55 
64W 5,900 Im 4100K T4A 120/208/240/277V AC 49 іп No Larson Electronics Шс | 20LM40 | 20LM41 
2 T8 Fluorescent 64W 5,900 Im 4100K T4A 120/208/240/277V AC 49 in Yes Larson Electronics Шс | 20LM44 | 20LM45 
108 W 2,950 Im 5600K T4C 120/208/240/277V AC 54 in No Larson Electronics Llc — 20LN10 
108 W 2,950 Im 4100K T4C 120/208/240/277V AC 54 in No Larson Electronics Llc | 20LN09 — 
108 W 6,720 Im 4100K T4C 120 to 277V AC 54 in No Larson Electronics Lic | 20LN15 | 20LN16 
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LIGHTING Scan. Order. Done. 
Hazardous Location Fixtures Details on page A1. 


Linear LED 
Hazardous 


Location Lights 


= Color temp. 5600K 


LED lights use less energy and typi- 
cally last longer than other lighting 
technologies. These lights mount to 
flat surfaces and illuminate areas 

20LNO1 with flammable, combustible, or ignit- 
able materials. They keep arcs and 
sparks contained so that the fixtures 
won't cause a fire or explosion. 


20LM22 


20LM56 


рь. _ 


Surface Pendant 
Max. Fixture Fixture Overall Emergency Item Item 
Lamp Type Wattage Lumens Temperature Code Voltage Length Battery Backup No. No. 

For Combustible Dust, Flammable Vapors & Gases; Escaped from Closed Systems 

Class l/Division 2 

2 T8 LED 56W 1,000 Im 4A 120 to 277V AC 52 in No 20LM56 20LM57 

Class 1/0іміѕіоп 2, Class II/Division 2 
28W 3,500 Im 4 11 to 25V AC, 120 to 277VAC 25 % in No 20LM76 20LM77 
28 W 3,500 Im 4 120 to 277V AC 52 in Yes 20LM88 20LM89 

2 T8 LED 56 W 7,000 Im 4 120 to 277V AC 50 in Yes 20LM68 = 
56 W 7,000 Im 4A 120 to 277V AC 50 in Yes = 20LM69 
56 W 7,000 Im 4C 11 to 25V AC, 120 to 277VAC 51 Yin No 20LN17 — 
42W 4,116 Im 4 120 to 277V AC 52 in Yes 20LM90 20LM91 

3 T8 LED 42 W 5,250 Im 4 11 to 25V AC, 120 to 277VAC 25 % in No 20LM78 20LM79 
84 W 6,480 Im 4A 120 to 277V AC 52 in Yes 20LM70 20LM71 
84 W 10,500 Im 4 120 to 277V AC 49 in No 20LM58 20LM59 

4 T8 LED 112 W 14,000 Im 4A 120 to 277V AC 493A in No 20LN18 — 

For Combustible Dust, Flammable Vapors & Gases; Present During Normal Operations 

Class l/Division 1, Class l/Division 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2 
28W 3,500 Im 6 120 to 277V AC 27 Vb in No 20LM22 20LM23 

2 T8 LED 56W 1,000 Im 6 120 to 277V AC 52 in Yes 20LM18 20LM19 
56W 1,000 Im 6 120 to 277V AC 52 in No 20LM10 20LM11 
60 W 5,400 Im 6 120/208/240/277V AC 27 in Yes 20LM34 = 

478 LED 60 W 5,400 Im 6 120/208/240/277V AC 27 in No 20LM30 — 
96W 5,850 Im 6 120 to 277V AC 52in Yes 20LM08 = 
112 W 14,000 Im T6 120 to 277V AC 52 in No 20LM04 ры 

For Flammable Vapors & Gases; Escaped from Closed Systems 

Class l/Division 2 
28W 2,520 Im T4A 120/208/240/277V AC 25 Yin Yes 20LM52 20LM53 
30W 2,700 Im T4A 120/208/240/277N AC 25 Yin Yes 20LN03 = 
30 W 2,700 Im T4C 12 to 24V AC, 120 to 277VAC 28 in No 20LN11 20LN12 * 

2 T8 LED 30W 4,320 Im T4A 120/208/240/277V AC 25 Vb in No 20LM46 20LM47 
48 W 4,320 Im T4C 120/208/240/277V AC 493A in Yes 20LM42 20LM43 
48W 10,500 Im T4 120 to 277V AC 51 Yin Yes 20LM98 — 
56W 6,720 Im T4C 12 to 24V AC, 120 to 277VAC 54 in No 20LN05 20LN06 
56 W 6,720 Im 14 120 to 277V АС, 24V АС 51 V^ in No 20LM96 — 
28W 2500 T4A 120/208/240/277V AC 25 Yin No 20LN01 == 
42W 5,250 Im T4A 11 to 25V AC, 120 to 277VAC 25 V^ in No 20LN02 — 

3 T8 LED 45W 4,050 Im T4A 120/208/240/277N AC 25 Yin Yes 20LN04 — 
72W 6,480 Im T4 120 to 277V AC 51 Жіп Yes 20LM99 = 
84W 10,500 Im T4 120 to 277V AC, 24V AC 51 Yin No 20LM97 — 

4 T8 LED 56 W 7,000 Im T4 120 to 277V AC 53 Жіп No 20LM36 20LM37 

* Color Temp. 4100K 
Hazardous Location 


Signal & Warning Lights KILLARK 


= Hazard classification: Class l/Division 2, Class II/ 

Division 1, Class II/Division 2, Class Ill 
Mark restricted areas, call attention to non-functioning machinery, or alert 
people to nearby hazards in locations with flammable, combustible, or 
ignitable materials. LED signal flashers provide a longer service life than 
xenon flashers. Xenon signal flashers produce shorter but more intense 
light bursts than LED flashers. 


Amber Red Green 
Mounting Max. Fixture Temperature | Нет Item Item 
Location Voltage Wattage Code No. No. No. 
LED Hazardous Location Signal Flashers 
Ceiling 12-80V DC 1W T6 7AP49 | 7AP50 | 7AP51 
120-240V AC 1W T6 TAP46 | 7AP47 ТАР48 
Pendant 12-80V DC 1W T6 TAP35 | 7AP36 | 7AP37 
120-240V AC 1W T6 TAP32 | 7AP33 | 7AP34 
Wall 12-80V DC 1W T6 TAP63 | 7AP64 | 7AP65 
120-240V AC 1W T6 7AP60 | 7AP61 | 7AP62 
Xenon Hazardous Location Signal Flashers 
Ceiling 12-80V DC 27W T2C 7AP55 | 7AP56 | 7AP57 
120V AC 27W T2C 7AP52 | 7AP53 | 7AP54 
Pendant 12-80V DC 27W T2C 7AP41 7AP42 | 7AP43 
120V AC 27W T2C 7AP38 | 7AP39 | 7AP40 
Wall 12-80V DC 21W T2C 7AP69 | 7AP70 | 7AP71 
7AP56 ТАР65 120V AC 27W T2C ТАР66 | 7AP67 | 7AP68 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Hazardous Location Fixtures 


D pag Appleton Group 


| m 
Round Hazardous ; 


э 
J 


== 
=== 


Location Light Fixtures [ 
(Қа 
Provide a traditional jelly jar look and match existing 39UR90 qo ES 2У738 
lights for general lighting in areas with flammable, \ i | 
combustible, or ignitable materials. They keep arcs 7 
and sparks contained so that the fixtures won't ж 
cause a fire or explosion. 
Pendant | Ceiling Wall 
Max. Fixture Color Temperature Fixture Item Item Item 
_ Lighting Technology For Bulb Shape Wattage Lumens Temp. ode Voltage Brand No. No. No. 
For Flammable Vapors & Gases; Escaped from Closed Systems 
Class l/Division 2 
12 or 24V AC, Larson 
‘LED | А9 10w 1.050 5600K 2D 19010 277V AC. Electronics Lic | 390883 | 39UR85 | 39UR90 
For Fibers & Flyings, Combustible Dust, Flammable Vapors & Gases; Present During Normal Operations 
Class l/Division 1, Class l/Division 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2, Class ІІ 
ncandescent PS25 300 W = Lamp Dependen 3C = Appleton Electric | 2/738 — — 
A23/PS25 300 W = Lamp Dependen 3C 120V AC Appleton Electric | 70773 — — 
Class l/Division 1, Class l/Division 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2, Class III/Division 1, Class IIl/Division 2 канан ERN 
LED Integrated LED 45W 3,479 Im 5000K T6 120 to 277V AC Killark 75126 75127 14128 
ncandescent А21 150 W 2,880 Im Lamp Dependen T4 120 to 277V AC Hubbell Killark = 360166 = 
A23/PS25 300 W 6,360 Im Lamp Dependen 3C 120 to 277V AC Killark 7A0W8 E ТАА04 
For Fibers & Flyings, Combustible Dust, Flammable Vapors & Gases; Escaped from Closed Systems 
Class l/Division 1, Class l/Division 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2, Class III Е g 
ncandescent A23/PS25 300 W — Lamp Dependen 3C 120V AC Appleton Electric — — 10774 
Class l/Division 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2, Class Ill/Division 1, Class Ill/Division 2 
LED Integrated LED 45W 3,813 Im 5000K 4A 120 to 277V AC Killark 14129 73130 73131 
Class l/Division 2, Class Il/Division 2, Class III 
ncandescent А19/А21 150 W 2,087 Im Lamp Dependen 2B 120 to 277V AC Killark TA0X1 = 7AA07 
Fluorescent A19/A21 150 W 2,087 Im Lamp Dependen 2B 120 to 277V AC Killark = ТА142 = 
Class 1/0іміѕіоп 2, Class Il/Division 2, Class IIl/Division 1, Class Ill/Division 2 - Е Б mE 
Integrated LED 13 W 1,300 Im 5000K T5 120to277V AC Hubbell Killark = TAY42 ТАҮ50 
ED Integrated LED 13 W 1,300 Im 5000K Т5 120 їо 277V АС Hubbell Killark = TAY43 ТАҮ51 
7 Integrated LED 16 W 1,625 Im 5000K T5 120 to 277V AC Hubbell Killark = ТАҮ45 7АҮ53 
Integrated LED 16W 1,625 Im 5000K T5 120t0277V AC Hubbell Killark x: TAY44 ТАҮ52 
For Combustible Dust, Flammable Vapors & Gases; Present During Normal Operations 
Class I/Division 1, Class l/Division 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2, Class ІІ 
ncandescent A23/PS25 300 W = Lamp Dependent T3C 120V AC Appleton Electric — 70772 — 


Ishatr-shielc... 


The Protective Lighting Company 


Square Hazardous 


Location Light Fixtures 


High-output lighting fixtures require less mounting 
space than linear fixtures and illuminate large spaces 


in hazardous locations with flammable, combustible, or 61LD40 
ignitable materials. They keep arcs and sparks contained 
қ 4 4 А 201.954 
so that the fixtures won't cause а fire or explosion. 
Max. Fixture Color ^ Temperature Fixture Overall Overall Overall Item 
Mounting Location Wattage Lumens Temp. ode Voltage Length Width Height Brand No. 
Square Hazardous Location Floodlights 
Class l/Division 2 
Pendant, Surface 185 W 18,500Іт 6500К 4 90 to 305V АС 15 % in 15 іп 7 Ain Larson Electronics Llc 201М26 
Class l/Division 1, Class l/Division 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2, Class IIl/Division 1, Class Ill/Division 2 : 
Ceiling, Wall 150 W 21,000Im 6000К 5 100 to 277V AC, 11 to 25V AC 5in 16 in 14 in Larson Electronics Lic  20LN54 
А 150W . 21,000 1 6000К 5 100 їо 277V AC, 11 to 25V AC 5in 16 in 14in Larson Electronics Lic 20LN55 
Wall 450 W 52,500Іт 5000К 5 100 to 277V AC, 11 to 25V АС 42 “іп 16 1^ in 23 1⁄4 in Larson Electronics Llc 39UR84 
Square Hazardous Location High Bays 
Class l/Division 2 
Pendant, Surface 185 W 18,500Іт 6500К 4 90 to 305V АС 15 % in 15 іп 7 Ain Larson Electronics Llc 20LN25 
Class l/Division 1, Class l/Division 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2, Class Ill/Division 1, Class IIl/Division 2 _ 
Ceiling, Wall 150W 21,0001Іп 6000К 5 100 to 277V AC, 11 to 25V AC Біп 16 іп 14 іп Larson Electronics Ис 20LN23 
Ceiling, Pendant, Wall 150W 21,000 1т — 6000K 5 100 to 277V AC, 11 to 25V AC 5 in 16 in 14 іп Larson Electronics Ис  20LN24 
Ceiling, Wall 300W 42,0001т 5000К 5 oU TR А0, AC 90А, 2510 отеп 16%in 16%in Larson Electronics Lic 39UR8B 
Class I/Division 1, Class 1/0іміѕіоп 2, Class Il/Division 1, Class Il/Division 2, Class Ш 
pale, ceting, 100 W = = 5 100 to 277V AC, 11 to 25V AC Біп 16in 14in Larson Electronics Llc 390887 
Pendant 90 W 11,2001m 5000К T8C; Т4 120/277 V AC 13 in 10 Жіп 5% in Shat-R-Shield 61LD40 
90 W 11,2001І1 5000К T3C; Т4 120/277 V AC 13 in 10 Жіп 5% in Shat-R-Shield 61LD41 
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LIGHTING Scan. Order. Done. =F 
Vandal-Resistant & Confinement Lighting Details on page А1. 


Recessed-Mount Vandal-Resistant LED Light Fixtures 


= 120V to 277V 


Ж? = Dimmable 


ME Sturdy housing and thick lens resist impacts and tampering. Fixtures install in walls or ceilings to conceal 
P-— В wiring and housing, leaving no gaps to hide contraband or pry off the fixture. Illuminate schools, public rest- 
“4 MediMode ^ rooms. transit centers, and other high-abuse areas. 
tt Pp. Behavioral 
6 Confinement 3500K 4000K 
54ZJ61 Nom. Max. Fixture Color Housing Item Item 
Size Wattage Index Height Material Lumens No. Lumens No. 
Supermax > eo ТЕШ 5 
á upermax Confinement Fixtures 
Confinement / 2fx2ft 50W 82 Tin Steel 450011 81HR33 | 4642im 61HR32 
61HR32 , 2fx4ft 100 W 82 2 7 in Steel 10,816 11 ^ 61HR35 1115111  61HR34 
, Lifeshield 
MediMode Behavioral Confinement Fixtures 
2ftx2ft 4W 90 498 in Polyester 3,004 Im 542J62 — — 
2ftx2ft 84W 90 4% in Polyester 6,168 Im 542J61 — — 
2ftx4ft 106 W 90 438 in Polyester 7,985 іт 54ZJ64 = = 
2ftx4ft 169W 90 49 in Polyester 13,768Іп 54ZJ63 — — 


fA 


Ishatr-shiglc. za 


The Protective Lighting Company LIGHTING. 


E: Flush-Mount Vandal- 
Em .. Resistant LED Light Fixtures 


Ironclad VRPro 


Confinement чы 
494F12 Anyx Vandal-Resistant "E. = 120V to 277V 
61HR50 Judge Vandal-Resistant E = Dimmable 
S1HR54 Fixtures install tightly against walls or ceilings and 
leave no gaps to hide contraband or pry off the fixture. 
E Vandal-resistant lights have a sturdy housing and 
thick lens that resist impacts and tampering. They 
illuminate schools, public restrooms, transit centers, 
it and other high-abuse areas. Confinement lights 
— m— —— 4 combine vandal resistance with features such as liga- 
ture resistance or dual lenses that help prevent people 
Supermax T z from using the fixtures to hurt themselves or others 
Confinement Swoop Vandal-Resistant Vision Vandal-Resistant in correctional facilities, detention centers, behavioral 
61HR38 61HR48 61HR44 А ў 
health centers, and holding areas. 
2700K 3500K 4000K 5000K 
Max. Fixture Color Nom. Housing Item Item Item Item 
wattage Index L Height Width Material Series Lumens No. Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
Shat-R-Shield 
Ironclad VRPro Confinement Fixtures 
42W 80 ift Tin 12 Vin Steel VRPro 4,160im 55ЕС80 | 4,550Іп 55ЕС88 | 4,79011 55EC87 | 4,4001т 494Е12 
3500K 4000K 
Max. Fixture Color Nom. Housing Item Item 
Wattage Index L Height Width Material Series Lumens No. Lumens No. 
Luminaire LED 
Anyx Vandal-Resistant Light Fixtures 
25 W 82 1ft 3%in 13 іп Polycarbonate ARV13 2,358 Im 61HR50 2,429 Im 61HR51 
50W 82 ТЪЙ 5in 17in Polycarbonate ARV17 4,160 Im 61HR52 4,289 Im 61HR53 
Judge Vandal-Resistant Light Fixtures 
25 W 82 2 Tt 4% in 4% in Steel LVP524 3,089 Im 61HR54 3,186 Im 61HR55 
50 W 82 4ft 4% in 458 in Steel LVP524 6,192 Im 61HR56 6,384 Im 61HR57 
Supermax Confinement Fixtures 
25 W 82 1ft 4in 13 Vin Steel SMQ 2,079 Im 61HR39 2,143 Im 61HR38 
50 W 82 3ft 2% in 11 in Steel SMP 4,273 Im 61HR37 4,406 Im 61HR36 
50 W 82 2ft 1094 in 758 in Steel WMP 3,772 Im 61HR41 3,889 Im 61HR40 
Swoop Vandal-Resistant Light Fixtures 
25 W 82 ift Біп 1296 in Polycarbonate SWP1212 2,280 Im 61HR49 2,351 Im 61HR48 
Vision Vandal-Resistant Fixtures 
50 W 82 4ft 2% in 4% in Aluminum VPF4 5,030 Im 61HR43 5,189 Im 61HR42 
50 W 82 4ft 4in 8% in Aluminum VPF8 5,317 Im 61HR45 5,483 Im 61HR44 
50 W 82 4ft 4in 12 % in Aluminum VPF12 4,840 Im 61HR47 5,261 Im 61HR46 
Shower-Area Confinement LED Light Fixtures Ishat-r shield. 
= 120V to 277V Max. 4000K 5000K Max. 4000K 5000K 
= Dimmable Fixture Item Item Fixture Item Item 
р Wattage| Lumens No. Lumens No. Wattage| Lumens No. Lumens No. 
= IP rating 66 Tamper Proof Bolts Mounting Hardware Wall 
= 304 stainless steel housing Ceiling 24\\ 1,500Іт 611047 11,500 lm 611053 
2 9" dia. x 174" H 24W [1,5001їт 611042 |1,500Іт 611048 27W |1,800Іт 6110509 1,800Іт 611065 
А es vl 27W |1,800Іт 611054 1,800Іт 611060 32W |2,650іт 611071 2,650Іт 611077 
= = Resist corrosion and illuminate 32W |2,650Іт 611066 2,650Іп 611072 Cinder Block Fasteners Mounting Hardware 
humid or wet locations where Wall Ceiling 
iaht ү biect to i t 24W |1,5001т 611045 [1,5001т 611051 24W |1,500Іт 611043 |1,500Іт 611049 
19115 may be subject to impacts 27W 11,8001т 611057 /1,800Im 611063 27W |1,3001т 611055 1,8001Іп 611061 
611042 and abuse. They install in showers, 32W |2,6501m 61LD69 2,650Іт 611075 32W 12,6501т 611067 2,650Іт 611073 
і Spike Anchors Mounting Hardware Wall 
locker rooms; and bathrooms n Ceiling 24W |1,500Іт 611046 |1,500Іт 611052 
correctional facilities, behavioral 24W 1150011 61044 |15001 61050 27W 1,8001 611058 1,8001 611064 
health centers, schools, health 27W 1,800Іт 611056 1,800Іт 611062 32W |2,650іт 611070 2,650Іт 611076 
32W |2,650іІт 611068 2,650Іт 611074 


clubs, and dormitories. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Healthcare Lighting 


Ceiling-Mounted LED Patient Room Lights Columbia 
= Dimmable 

= Color temp. 3500K 

Feature multiple switching modes to adjust brightness from general, ambient lighting to brighter, exami- 
nation lighting. Commonly used in healthcare facilities and resident rooms in assisted-living centers. 


53VY25 
Ceiling Nom. Max. Fixture Overall Item 
Mount Type Size Wattage Voltage Lumens Lens Shape Height Series No. 
MediMode LED Patient Room Lights 
Columbia Lighting tue ee 3S 
Grid Mount 2ftx4ft 73W 120V 5,730 Im CenterBasket — 4in MediMode 488072 * \ / 
Grid Mount 2 ftx4ft 73W 120V 5,730 Im CenterBasket — 4in MediMode —53VY25 \ | 
Grid Mount 2ftx4ft 73W 277V 5,730 Im CenterBasket — 4 in MediMode —53VY26 \ / 
Flange Mount 2ftx4ft 73W 120V 5,730 Im Center Basket — 4in MediMode 53/Ү27 \ / 
Flange Mount 2ftx4ft 73 W 277V 5,730 Im Center Basket — 4in MediMode 53/Ү28 \ [ 
Trilume LED Patient Room Lights \ / 61KE73 
Healthcare Lighting \ ! 
Grid Mount 2 ftx2ft 68.3 W 120V 2,132 Im, 6,008 Im Curved 5 94 in HPT822 61KE74 j 
Grid Mount 2ftx4ft 155W 120V 4,9371m, 14,03411 Curved 53^ in HPT824 — 61KE73 — 
* Low voltage controller for individual control of ambient/reading mode. 
53XX94 
35YM04 
; 35ҮМ06 
rescolite 
Columbia li р 
LIGHTING PHILIPS i 
Wall-Mounted LED Bed Lights CHLORIDE | 
= Non-dimmable These fixtures mount on a wall and supply reading | \Wall-Mounted LED Nightlights 
= Color temp. 3500K light above patient beds. Antimicrobial finish 
= Nominal length 4 ft. inhibits germ growth to help prevent the spread of | " 120/ 277ЧАС 
infection. Built-in LED arrays eliminate the need to. | = White housing color | MIETEN 
replace bulbs. Fixtures hard wire into an electrical system and provide nighttime lighting in 
йш EN Е T patient rooms, bathrooms, and corridors. They mount on a wall close to the 
tole Wattage Lumens Index Voltage | Series мп floor for use as step lights, or they mount higher up а wall to light counters 
LED Patient Bed Light 2 — and sinks or distribute light over a wider area. 
Dual Optical Compartments for Both Ambient and Reading Light 
White 37W 3,751 Im 80 120V EBL 53XX94 Max. 
White 37W 3,751 Im 80 277V EBL 53XX95 Mounting Light Fixture Item 
Silver 37W 3,751 Im 80 120V EBL 53XX96 Style Housing Style Color Wattage Lumens Series No. 
Silver 37W 3,751 Im 80 277V EBL 53XX97 Prescolite 
Taupe 37 W 3,751 Im 80 120V EBL 53XX98 Horizontal Rectangle Faceplate Amber 1.7 W 12 Im NiteWay 53XY02 
Taupe 37W 3,751 Im 80 277V EBL 53XX99 Rectangle Faceplate White 18W 18 Im NiteWay 53ХҮ01 
Night Light, On/Off Pull Switch On Left Hand Vertical Rectangle Faceplate Amber 2W 30 Im NiteWay 53ХҮ04 
White 37W 3,751 Im 90 120V EBL 488U61 Rectangle Faceplate White 2W 30 Im NiteWay 53ХҮ03 
Night Light, On/Off Pull Switch On Right Hand Chloride 
White 37W 3,751 Im 90 120V EBL 488U60 Horizontal Rectangle Faceplate Amber 3W 23 Im WG 34VE75 
On/Off Pull Switch On Left Hand Oval Faceplate Amber 3W 23 Im WG 35ҮМ05 
White 37W 3,751 Im 90 120V EBL 488059 Vertical Rectangle Faceplate Amber 3W 23 Im WG 35YM07 
On/Off Pull Switch On Right Hand Oval Faceplate White 3W 23 Im WG 35ҮМ04 
White 37W 3,751 Im 90 120V EBL 488U58 Rectangle Faceplate White 3W 23 Im WG 35ҮМ06 
) FEIT ШҮ EQUIPMENT i В 
Шеке кошмеңт LumiCleanse UVC Wand 
60FE77 
Portable & Small Space p Ultraviolet 
= ш = ишш = = = Germicidal 
Disinfection & Sanitizing Lighting , -. — т" Portable Tower 
These lights provide decontamination of air or surfaces in different Y- ы i _ S0YWeT 
parts of a building. UV-C lights inactivate viruses, bacteria, fungi, "v o. QUAM B~ 
and other pathogens to help reduce exposure and limit the spread .U 
of infections. They are commonly used after standard cleaning in UVC LED Light 
hotel rooms, classrooms, offices, and fitness centers. 60FE75 
Lighting Item 
Technology Wavelength Dose Cycle Time Overall Reach Voltage Safety Features Brand No. 
UVC Wand 


Automatically Shuts Off After 5 min, 
LED 280 nm 30 sec 1into2 in БУ Orientation Sensor Automatically Feit Electric 60ҒЕ77 
Shuts Off Wand if Flipped 90* 


UVC LED Light 
22.5 min/5 ft, 54 ү 
LED 275 пт min/7.5 ft, 6 min/2.5 2.5ftto 10ft 120V Red Warning LEDS Inform Users Ling Equipment 60FE75 
ft, 85 min/10ft en Light Is Energize 

Ultraviolet Germicidal Portable Tower Ultraviolet 

Integrated Motion Sensor will Detect Any Germicidal 
Mercury 120 min, 30 Movement and Immediately Deactivate n : 
Vapor 253.7 nm min, 60 min 2000544 120V the Fixture if Someone Mistakenly Walks — LUmicleanse 60YW27 Fixture 


Into the Space While the Light is On 60JC41 
Ultraviolet Germicidal Fixture 
15-Second Delay Before UV-C1 Light 


Mercu 15 min/50 sq ft, Starts, Integrated Motion Sensor 
Vai ШУ 254 nm 30 min/75 sqft, Upto300sqft 120V Automatically Shuts Off The Light If Lumicleanse — 60JC41 
р 60 min/100 sq ft People or Pets Enter The Space, Up to 25 


ft Away, While The Light Is In Operation 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


burton: 


Examination Lights 


AlM—Designed with a unique, Y-shaped head that 
facilitates placement of the light around the physi- 
cian's head. 


Cool Spot—Provides pure, white light along with 
a no-drift arm, high-intensity setting, and variable 
spot-sized control. 


Nova—Produce a cool light while delivering a 
uniform beam pattern, and higher illumination levels. 
Designed with K-arm and dual handles that make it 
easy to position the light. 


\ 
" ] ч ДЕ 
/ 
% Ж. 
Outpatient 
35FT95 
35FT75 
Lamp Color Light Arm Overall 
Mounting Includes Watts Type Temp. Output Length Reach 
Examination Light 
AIM LED 
Ceiling HD and Ceiling Mount 84 LED 43006 45,000 Lux@ 40in 63іп — 63in 
Dual Ceiling Double HD and Ceiling Mount 84 LED 4300K | 45,000 Lux | 40in 63іп — 63in 
Wall HD and Wall Mount 84 LED 4300K 45,000 Lux@40in — 63in 63 in 
CoolSpot 1 
Ceiling HD and Ceiling Mount 150 Halogen 4300К 126,000 Lux 924 in 37 ^in 37 Yin 
HD and Single Trac 150 Halogen 4300K 126,000 Lux@24in 37 %in 37 Yin 
Dual Ceiling HD and Double Ceiling Mount 150 Halogen 4300K 126,000 Lux @ 24 in 37 іп 37 Yin 
HD and Double Trac 150 Halogen 4300К 126,000 Lux @ 24 in 37 %in 37 ^in 
Wall HD and Wall Mount 150 Halogen 4300K 126,000 Lux @ 24in 37 %in 37 Yin 
Nova Exam LED 
Ceiling HD and Ceiling Mount Low 8/High 16 LED 4600K 50,000 Lux@18in — 45in 45іп 
able FL Base with Upright ому 8/High 16 LED 4600K 50000luxG 1Bin 45in 45іп 
Wall Wall Mount with Hardware Kit Low 8/High 16 LED 4600K 50,000 Lux@18in 45іп 45іп 
Outpatient Il 
Ceiling HD and Single Trac 50 Halogen 3300K 78,000 0х 9 24 in 37 іп 37 ^in 
HD and Single Trac 50 Halogen 33006 — 78,000Lux 9 24 in 37 ^in 37 in 
Dual Ceiling HD and Double Trac 50 Halogen 3300K 78,000 0х 9 24in 37 ^in 37 Yin 
HD and Double Trac 50 Halogen 33006 78,000 Lux@24in 37 ^in 37 Yin 
Wall HD and Wall Mount 50 Halogen 33006 78,000 Lux@24in 37 іп 37 7 іп 
Outpatient LED 
Ceiling HD and Celling Mount 42 LED 3700K 90,000 Lux @ 24 in 37 ^in 37 in 
Dual Ceiling Double HD and Ceiling Mount 42 LED 3700K 90,000 Lux @ 24 in 37 Yin 37 ^in 
Wall HD and Wall Mount 42 LED 3700K 90,000 Lux @ 24 in 37 № іп 37 Yin 
Super Exam LED 
Ceiling HD and Celling Mount 20 LED 3800K 35,000 Lux@ 39 in  37in 51іп 
able HD and Table Mount 20 LED 38006 35,000 Lux@ 39 іп — 37in — 51in 
Wa HD and Wall Mount 20 LED 4000K 35,000 Lux@ 39 in — 37in 51 in 
Task Light 
Carelite LED 
able Mounting Hardware 9 LED 2700K 2000 Lux @ 24 in 41in — 58in 
Wa Mounting Hardware 9 LED 3000K 2000 Lux @ 24 in 41in 53іп 
м. VN 
7 (е = 
>. uum» 


burton’ 
Floor Stand Exam and Surgical Lights 


Exam Lights—35FT57 offers 2 illumination levels. Dual handles and K-arm allows for smooth 
positioning of light. 35FT58 has a Y-shaped design helping to minimize obstruction of light. 
Multiple reflectors can be tilted to adjust the lighting position. 35FT65 helps provide shadow-free 
operation. 


Surgical Lights—Adjustable focus offers maximum intensity with minimal heat output. Flexible 
arm with extensive reach allows for a greater range of motion. Include footswitch, locking 
casters, hardware kit, and cord wrap. 


Task Light—Dimmable light source is recessed inside the light head to reduce glare and 
minimize disruption to other patients. Integrated observation light lets nurses check on patients 
without disturbing them while they are sleeping. 
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jem Outpatient—Low-maintenance light is for most 
= examination applications in the hospital, physician’s 
office, surgery center, and veterinary field. 
35FT75 
35FT76 Super Exam—Controls are mounted directly on 
35FT77 {Пе handle, so you can access all light functions and 
35Fvog Simultaneously aim the light where you need it. The 
3srV11 — drift-free spring-loaded arm helps make sure that 
aoe the light stays put. A recessed light source helps 
35FVi0 "educe glare. 
3spr;j;4  Carelite—A dimmable light source that is recessed 
gsrr;2 119196 the light head to reduce glare and minimize 
35FT73 disruption to other patients. An integrated observa- 
tion light lets nurses check on patients without 
35FV01 _ disturbing them. 
35FV04 
35FV02 Item 
35FV05 Item Type No. 
35FV03 AIM Accessories 
Handle Cover Disposable 35FV47 
35FT95 Replacement Handle For AIM Lights 35FV45 
35FT96 42 in for AIM 
35FT97 Drop Tube Lights 35FV46 
Outpatient ІІ Accessories 
53XL26 Straight 35FV43 
53XL25 Drop Tube Straight 35FV44 
53XL24 Replacement Handle Outpatient 11 35FV07 
Halogen Light Bulb. — 35FV06 
Cool Spot Accessories 
53XL21 Replacement Handle CoolSpot 11 35FV14 
53XL22 Halogen Light Bulb. — 35FV13 
35FT57 
Color Light Overall Item 
Temp. Output Reach — Watts No. 
Examination Light 
Halogen 
3100K 45,000 Lux @ 40 in 31in 45 35FT59 
3200K 45,000 Lux @ 18 in 35 in 35 35FT63 
3200K 45,000 Lux @ 18 in 35 in 35 35FT64 
3300K 86,000 Lux @ 24 in 37 in 50 35FT66 
3400K 56,000 Lux @ 18 in 28 in 20 35FT62 
4300K 86,000 Lux @ 24 in 37 in 150 35FT67 
LED 
3700K 90,000 Lux @ 24 in 37 in 42 35FT65 
4000K 35,000 Lux @ 39 in 51 in 20 53XL23 
4300K 45,000 Lux @ 40 in 63 in 45 35FT58 
High 50,000 Lux @ 18 in |, Low 8/ 
4600K іп. Low 25,000 Lux@i8 4911 High ig  99FTS7 
Surgical Light 
Halogen 
3500K 63,000 Lux @ 40 in 31 in 45 35FT68 
3700K 90,000 Lux @ 40 in 63 in 35 35FT69 
Task Light 
LED 
3000K 2000 Lux @ 24 in 53 in 9 53XL20 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Can Lights & Downlights 
JUNO шык» 2. ет 
LIGHTOLIER 2222 E Å 
Surface-Mount LED Downlights 
Attach to ceiling surfaces and give the look Standard Square—Have standard height 
and lighting effect of can lights where access — for installations where a lower profile isn't 
above the ceiling is limited. For use in multi- required. Have straight edges with squared 
family housing, hospitality, retail, office, and corners for a more upscale look than round 
healthcare applications. bare en 7. 1. ип 45MX66 45MX54 
Low-Profile Round—Slimmer than standard ІШ 2. ташап асопз епо 
downlights апа сап be set closer to ceilings for pace: 
an even more subtle look. Provide a softer look Tapered Round—Lights get thinner toward 
than square downlights and eliminate having the edges for a more decorative look than 
to align the fixture edges with adjacent units. standard or low-profile models that have a 
Low-Profle SquareModsaresimmr ОТТОО nate eed 
than standard downlights and сап be set al n the о edges with adjacent units. 
closer for an even more subtle look. Have 0 g ! ` 457155 192V94 
straight edges with squared corners for a more Standard Round, Color Temp. 
upscale look than round downlights. Their Selectable—Choose among 3 light output 
square shape requires alignment with adjacent 001015: 3000K, 4000K, or 5000K by using a 
units to maintain a consistent look. toggle switch on the back of the fixture. The 
: | integrated accent/nightlight delivers an ехїга- 
Standard Round—Standard, uniform height soft amber glow to add accent lighting to any 
where a lower profile or tapered look isn't room. Toggle the wall switch from On/Off/On 
desired. Provide a softer look than square within 3 sec. to change between the area light 
downlights and eliminates the need to align and accent/nightlight mode. 792KL8 
the fixture edges with adjacent units. 
2700K 3000K 3500K 4000К 
Housing Color Overall Light Item Light Item Light Item Light Item 
Nominal Size Color Index Height Voltage Series Output No. Output No. Output No. Output No. 
Low-Profile Round Surface-Mount Downlights 
Juno Lighting 
5in White 90 yin 120/277V AC JSF = = 700 Im 457151 = = 700 Im 457152 
8in White 90 Shin 120/277V АС JSF = = 100011 457153 - 1,0011 457154 
Lightolier 
Bin White 80 yin 120V AC SlimSurface 100011 45МХ66 | 1,000Im 45МХ67 - - - - 
White 90 іп 120V AC SlimSurface 1,000 Im 45MX69 — — — — — — 
7in Silver 80 Sein 120V AC SlimSurface 1,0011 210N09 | 1,0011 210№10 1,00011 210М22 = = 
Silver 90 % in 120V AC SlimSurface 1,000 Im 210N11 — — — — — — 
Black 90 vein 120V AC SlimSurface 650 Im 210N18 — = = = = = 
Silver 80 ye in 120V AC SlimSurface 650 Im 210N03 650 Im 210N04 — — — — 
5 in Silver 90 ІШ 120V АС SlimSurface 650 Im 210N05 — — — — — — 
White 80 іп 120V AC SlimSurface 650 Im 45MX58 650 Im 35KF04 = = = = 
White 90 sin 120V AC SlimSurface 650 Im 45MX61 — — — — — — 
White 80 in 120/277V AC SlimSurface = — 650 Im 210N12 | 650Im 210N13 — - 
Тіп White 80 % [п 120/277V АС SlimSurface = = 1,000 іт 210М14 | 1,000lm — 210N15 | 1,0001п 210М16 
5in Black 80 % in 120V AC SlimSurface — — 650 Im 210N17 — — — — 
7in Black 80 %in 120V AC SlimSurface = = 1,000 іт 210821 = = i000im 210824 
White 80 іп 120V AC SlimSurface — — — — — — 1,000 Im 210N23 
Low-Profile Square Surface-Mount Downlights 
Juno Lighting 
5in White 90 iin 120/277V AC JSFSQ = = 700 Im 457L59 = = 700 Im 457L60 
= E: n White 90 vin 120/277V AC JSFSQ — — 1,000 іт ^ 457161 = = i000im 457162 
ightolier 
4 in Silver 80 yb in 120V AC SlimSurface 650 Im 210M99 650 Im 210N01 — — — — 
Silver 90 % in 120V AC SlimSurface 650 Im 210N02 — — — — — — 
6 in Silver 80 yin 120V AC SlimSurface 1,000 Im 210N06 — — — — — — 
Silver 90 ye in 120V AC SlimSurface 1,000 Im 210N08 — — — — — — 
White 80 Sein 120/277V AC SlimSurface 650 Im 210N25 650 Im 210N28 — — — = 
Silver 80 іп 120/277 AC SlimSurface 650 Im 210N26 — - 6501т 210М32 650Іп 210N35 
Ain Black 80 vein 12010277V AC — SlimSurface 650 Im 210N27 650 Im 210N30 | 6501т 210833 650Im ^ 210N36 
White 90 іп 120/277V AC SlimSurface 650 Im 210N37 — — — — — — 
White 80 5% in 120V AC SlimSurface 650 Im 45MX54 650 Im 45MX55 — — — — 
White 90 % in 120V AC SlimSurface 650 Im 45MX57 — — — — — — 
White 80 vein 120V AC SlimSurface 1,0011 45MX62 | 1,0001m 45МХ63 1,00011 210М20 - - 
біп White 90 ye in 120V AC SlimSurface 1,000 Im 45MX65 — — — — — — 
Black 80 5$ in 120V AC SlimSurface — — 1,000 Im 210N19 — — — — 
4 in Silver 80 ys in 120 to 277V AC SlimSurface — — 650 Im 210N29 == = = — 
White 80 ¥ in 120 to 277V AC SlimSurface — — — — — — 650 Im 210N34 
Standard Round Surface-Mount Downlights 
Juno Lighting 
Tiin White 90 76 in 120/277V AC JSF = = 7,300 Im 457155 = = 7,300 Im 457156 
13 in White 90 іп 120/277 AC JSF = = 1,800 Im 457157 = = 1,00Іп 457158 
Lightolier 
5in White 90 Tin 120V AC SD = = 700 Im 55MR23 = = 
Тіп White 90 Tin 120V AC SD — — 1,000im 55МН24 
Standard Square Surface-Mount Downlights 
Juno Lighting 
12 іп White 90 76 in 120/277V AC JSFSQ = = 7,300 Im 457163 = = 1,300І1 457164 
14 іп White 90 in 120/277V АС JSFSQ — — 1,8001т 457165 = = 1,800 іт 457166 
Tapered Round Surface-Mount Downlights 
Lithonia Lighting 
8in White 90 Тїп 120V AC SlimBasics = = 990 Im 792V94 = = = = 
Тіп White 90 Tin 120V AC SlimBasics — — 750 Im 792V95 = = = = 
Color Light Color Overall Item 
Nominal Size Temp. Output Index Height Series No. 
EET Round Surface-Mount Downlights Color Temp. Selectahle 
800 Im 80 2 in Flushmount 192KL7 
8in 800 Im 80 2 V5 in Flushmount 792KL8 
800 Im 80 2%in Flushmount 792KL9 
3000K, 4000K, 5000K 900 Im 80 1%in Flushmount 792KM0 
11 in 900 Im 80 1 in Flushmount 792KM1 
900 Im 80 1%in Flushmount 792KM2 
13 in 1,350 Im 80 1 Фіп Flushmount 792KL2 
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Can Lights & Downlights Details on page А1. 
А 
(a o: 
£z LIGHTOLIER Luna Ф 
LIGHTOLIER EX) »— m. ET 
462D60 49WJ33 
792V93 SYLVANIA 
R асар 27 
Canless LED 792KL3 Retrofit Trim Modules € d 481R24 
а Models with multiple color temperature 
Downlights settings have a switch for choosing the hue 
i i or tone of light desired. | | 
Models with multiple color temperature 2 0 788W26 | а | 
settings have a switch for choosing the “ыы. Universal Trim Modules—Used to convert 
hue or tone of light desired. = older lighting technologies to LED but also 
Low-Profile—Extra-slim body fits into бы. plug into compatible LED-ready housings. е 
ceilings with shallow plenums or barriers cem Trim Modules with Speakers—An inte- (2 
where standard canless fixtures won't fit. grated speaker allows wireless streaming via | 
Low-Profile with Nighlight—Have the - Bluetooth from a mobile device. (o. 2а 
same features as low-profile models and Trim Modules with Nightlight—A night- 
add an integrated nightlight that emits a 788W40 light along the edge of the module emits a 
soft glow for nighttime illumination. soft glow for nighttime illumination. 454X36 792KL6 
-Profile— 1 \ LED 
Standard Profil They are taller than E Nom. Color Color Replacement Overall Light Item 
low-profile fixtures but more compact le Size Temp. | Index For Height Output Series No. 
than can lights. 2. Trim Modules 
ightolier 
Nom. Color Light Color Maximum Overall Item Ain 3000K 90 65W INC/16W CFL 5 %in  900lm RD4R 792HR2 
Size Temp. Output Index Wattage Voltage Height Мо. 5 in, біп 90 65WINC/TOW CFL 73$in 1,4001m RD5R 792HR3 
Low-Profile Canless Downlights Lithonia Lighting 
Juno Lightin 5 in 3000K 83  65WINC/IGW CFL 3 ‘ein 6201m 5BPMW 22CK55 
4in 3000K 580 Im 90  81W T20VAC 1%in 792V93 2700K 90 65WINC/IOWCFL 2%іп 7501т 65BEMW 462059 
2700K, 3000K, 9501т 90 13W 120VAC  1%in 792V91 2700K, 3000K, 90  75WINC/26W CFL З sin 9001m E Series 792V86 
біп 35006 4000, отот 90 130 120VAC 1%sin 792V90 | б 500540008. 90 120WINC — 31У6іп 1,200 Im E Series 792V87 
3000K 790 Im 90  112W 120VAC  1Y&in 792V92 3000K 83 65W Now ШЕ 4 vein 620m 6G1 22CK57 
Lightolier 90 65WINC/IOWCFL 2%іп  835|m 65BEMW 462D60 
4in 2700K, 3000K, 7001т 90 HW 120VAC “іп 55MR28 4000K 90 65WINC/TOWCFL 2%in 8451m 65BEMW 792V85 
біп 4000К, 5000K 900m 90 13W 120VAC іп 55MR29 | LumaPro 
Lithonia Lightin OKLO 4in 2700K 80 ew, INC " 5 5 in 7121т — 49WJ32 
700K, ‚ 1,040 Im, 1, : 6 in 80 75WINC/26WCFL 7 біп 8801т = 49WJ33 
"M Е - im 150 in 90  14W 120VAC — 1%їп 61KA42 | -rumination ; с 
; ‚ 1,090 Im, 1, F 4in 3000K 80 JOW IN 27віп 1,000 Im R 481R28 
5000K ^ 1т, 1,1901т 90 14W 120VAC 1%in 61KA41 отоок 80 65WINC/IEWCFL 274іп 700 Im RS 481824 
Sylvania Bin 80 SOW INC 27Asin 1,000 Im RS 481R27 
3 in 500 Im 90 8W 120VAC іп 788W66 3000K 80 65WINC/IGW CFL 2%cin 7001т RS 481R25 
Ain 600 Im 90 8.5W 12010277 VAC ysin 788W64 4000K 80 65WINC/6WCFL 274ein 7001m RS 481R26 
2700K 800 Im 90 13W 120VAC іп 788W67 | Sylvania 
Bin 110011 90 13.5М/ 120to277VAC “іп 788W65 92 65WINC/IOWCFL 2 іп 675Іт  Hi-PerformanceLED RT 788W12 
1200m 90 16М/ 120VAC іп 788W68 80 65WINC/IGWCFL 2%in 6501т UltraLED В 788W27 
zm 1600m 90 — 20W 120VAC “іп 788W69 2700K 90 65WINC/ISWCFL 2 еіп 650Im  Hi-PerformanceLED RT 788W30 
Low-Profile Canless Downlights with Nighlight 80 50W 2 Vin 5501m ValueLED R 788W48 
ETI 80 65WINC/IOWCFL 2 біп 6501т UltraLED R 788W56 
4in 2700K, 3000K, 6501m 90 964W  120VAC 1%in 792KL3 Ain 90 65WINC/IGWCFL 2 in 650Im  Hi-PerformanceLED RT 788W60 
x. 3500K, 4000K, а 92 65WINC/IOWCFL 272 іп 675Іт  Hi-PerformanceLED ВТ 788W13 
біп 5000K 900 Im 90 143W 120УАС 1%in 792KL4 3000K 80 BOW 3 ive in 550 Im ValueLED R 7881049 
Standard-Profile Canless Downlights 4000K 92  65WINC/IGW CFL 2 iin 675 т  Hi-PerformanceLED RT 788W14 
Lightolier 80 50W 2 “As in 550 Im ValueLED R 788W50 
Fi H Hi-Pi 
4in im 000m 90 12W 12010947 МАС 4, п 607259 а GOW С Др B60 Im аа 
р 700 im, 1,000 i 92 65WINC/IGWCFL 2%віп 725im  Hi-PerformanceLED RT 788W16 
біп 3000K, 3500K, Im, 1,500Im 90 17\/ 12010547 УАС 5 Жіп 607760 92 TBWINCIGWCFL 2%sin 900m Hi-PerformanceL ED RT 788W20 
zen 
LEE CT MEMEUMCTEITEDUNTT à) s SON. sym 120m UmaLED RT — 788W29 
10in "зб. 90 S2W 12010347 VAC 6%in 607258 90 TEW INC/28W CFE 217s n 800 Im HiPerlormanceLED RT 78813? 
Lumination 2700K 90 100W 21/віп 1,2001т Hi-PerformanceLED RT 788W33 
3000K 100011 82 13W 12010277 VAC 4 ^in 52WX60 80 65WINC/IGWCFL 2%іп 625 Im ValueLED R 788W52 
3500K 100011 802 13W 12010277/АС 4 7 in 52WX61 80 G65WINC/T6W CFL 2 cin 7251m UltraLED RT. 788W57 
6in 150011 802 22W 12010277 VAC 4 ^in 52WX64 80 75WINC/26W CFL 2 еіп 900 Im UltraLED R 788W58 
4000K 1.0001т 802 13W 12010277 VAC 4% in 52WX62 80 100W 2T/sin 1,200 Im UltraLED RT 788W59 
180011 802 22W 12010277/АС 4 ^ in 52WX65 90 65WINC/IGWCFL 21/6іп 725Im  Hi-PerformanceLED RT 788W61 
1,000 Im 82 13W  120t0277 VAC 5 біп 52WX66 | 5іп, біп 90 75WINC/26W CFL 2 еіп 900Im  Hi-PerformanceLED RT 788W62 
3000K 180011 82 22W 12010277/АС 5 іп 48TK69 90 100W 2їйвїп 1,200 Im Hi-PerformanceLED RT 788W63 
3,000 Im 82 35W  120t0277 VAC 5 %in 48TK75 92  65WINC/IOW CFL 2%cin 7251т  Hi-PerformanceLED RT 788W17 
100011 802 13W 12010277 VAC 5 іп 52WX67 3000K 92 75WINC/26W CFL 2%віп 900Im  Hi-PerformanceLED ВТ 788W21 
8in 3500K 1,800 Im 82 22W  120t0277VAC 5 іп 48TK70 92 100W 2 віп 1,2001т Hi-PerformanceLED RT 788W25 
3,0011 582 35W  120t02/7 VAC 5 іп 48TK76 80 65WINC/IGOWCFL 2%іп 625 Im ValueLED RT 788W53 
1,0001 482 13М/ 12010277 VAC 5 іп 52WX68 92 65WINC/IGWCFL 294 in 725Im  Hi-PerformanceLED RT 788W18 
4000K 180011 80 22W 12010277 VAC 5 %in 52WX69 4000K 92 75WINC/26W CFL 2%sin 900Im  Hi-PerformanceLED RT 788W22 
3,000Im 582 35W  120t0277 VAC 5 іп 48TK77 80 65WINC/IOWCFL 2%іп  625|m ValueLED RT 788W54 
Sylvania 92 75WINC/26W CFL 2 еіп 725 іт  Hi-PerformanceLED RT 788W19 
3i 5000K 500 Im 90 6W 12010277 VAC 2 in 788W41 5000K 92 75WINC/26W CFL 2%віп 900Im  Hi-PerformanceLED RT 788W23 
n 500 Im 90 6W 120 VAC 2%in 788W45 92 100W 2%ein 1,2001т Hi-PerformanceLED ВТ 788W26 
2700K 700 Im 90 E = — 788W34 80  65WINC/16WCFL 2%іп 625 Im ValueLED RT 788W55 
din 3000K 700 Im 90 JW  12010277VAC —  188W35 біп 3000К 90 75WINC/26WCFL  6in 9001т — 60UA60 
5000K 900 Im 90 —10.5W 12010277 VAC 2% in 788W42 | Trim Modules with Speakers 
900 Im 90 10.5W 120VAC — 276in 788W46 | Lithonia Lighting 
2700K 900 Im 90 — 12010277 МАС 4in 788W36 2700K 90 65WINCAGWCFL  5in  700Im 6SL 454X36 
3000K 900 Im 90 ТІМ 192010277 МАС 4in 788W37 6 in 3000K 90 65WINC/IOWCFL  5in  700Im 6SL 454X37 
біп 2.0001т 90 24W 12010277УАС 4in 788W38 4000К 90 65WINC/IOWCFL  5in 700іт 6SL 454X38 
1100m 90 12W 12010277/АС 7 vein 788W43 | Trim Modules with Nightlight 
5000К 140011 90 12W  120VAC 7%in 788М47 | ЕТІ 
Bin 3000K 3,300 im 90 35/ 12010277 VAC 4%іп 7880039 4in 2700K, 3000K, 90  65WINC/TOW CFL 3 ein 62510 = 792KL5 
5000K 5,000Im 90 51W  120t0277 V AC 8 Vein 788W44 -n 3500К, 4000K, Е І = 
1011 3000К 4000im 90 43W  12010277VAC 4% in 7884441) 6! `` sgook > 90 ӨЭМІМСЛӨМСЕ. 3%іп 6701т 792KL6 
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LED Trim Modules for Juno 1 EE Tm 


" " LIGHTOLIER j х 
Downlight Housings i JA ë N 
These trim modules add a light source, trim ring, and baffle to a compatible downlight housing. They plug ў 
directly into a matching connector on an LED-ready housing. Their integrated driver regulates power to the 


module. Suitable for use in healthcare, hospitality, multifamily housing, office, and retail applications. 45AZ23 45AZ11 210M93 
LED 2700K 3000K 3500K 4000K 
Nom. Replacement Color Overall Socket Reflector Light Item Light Item Light Item Light Item 
Size For Index Height Type or Baffle Color — Compliance Type Series, Output No. Output — No. Output — No. Output Мо. 
LED Trim Modules fon Downlight Housings 
Juno Lighting 
4in 50W INC 90 2 in Medium White Baffle CA Tile 20 СА 4RLD | 600im 45А226 600im 45AM6| — - = сш 
Sin 75WINC/26WCFL 90 2%in Medium White Baffle CA Title ОП СА Б1р | 700im 45AZ29 700m 454723 — — = = 
65W INC/16W CFL 90 3 Ye in Integrated LED — Clear Reflector СА Title 24 JORL | 733 т 45AZi7| — — |1,038Іт 45А741 1,053Іт 45AZ49 
65W INC/T6W CFL 90 3 Жіп Integrated LED Ме Reflector CATitle 24 JORL | 600Im 45AZ19 | 6001! 45А755 9001т 45А715 9001 454752 
65W INC/16W CFL 90 3 іп Integrated LED White Baffle СА Те 24 JORL | 688Im 45А733 | 699 Im 45AZ11| 976lm 45AZ63 | 741 im 45AZ22 
65W INC/T6W CFL 90 3 іп Integrated LED Black Baffle CATitle 24 JORL | 9001т 45А739| -- = = = = = 
65W INC/16W CFL 90 3 іп Integrated LED White Baffle СА Title 24 Ј6В | 929Im 45А758| — E — — | 990m 45AZ45 
| 65W INC/16W CFL 90 3 V6 in Integrated LED Haze Cone Reflector CA Title 24 J6RL | 6001m  45AZ60 | 600 1т 45А743 9991m  45AZ14 6001т 45А708 
бі GSWINCH6WCFL 90 2%in Medium White Baffle PU 6RLD | 7001т 45А769 7001т 45А757| — = = = 
65W INC/16W CFL 90 3 Жіп Integrated LED Wheat Reflector СА Title 24 JÓRL | 6001т 45А774| — = = = = 
65W INC/16W CFL 90 3 Vs in Integrated LED White Reflector СА Те 24 JRL — = = = = — | 6001т 45AZ59 
65W INC/16W CFL 90 3 Vs in Integrated LED Clear Reflector CA Tite 24 БАІ. — — — = — — | 6001т 45А262 
75W INC/26WCFL 90 3%in Medium White Baffle CA Title 20, СА gmpL | 1,000 Im 792V88 /1,0001т 792089 — - = = 
Lightolier 
65W INC/T6W CFL 80 1 9e in = No Reflector or Baffle = ГАН | 65011 792HR9| 65011 792HT0| — = = = 
Ain 65W INC/16W CFL 80 11Увіп — No Reflector or Baffle = L4R |1,000Im 792HT2 1,000 Im 792HT1| — = = E 
65W INC/T6W CFL 80 3 9c in E26 Medium White CATile24 РА | — — [750m 210M93| — — | 850m 210М94 
65W INC/16W CFL 80 3 Ўв in E26 White Baffle CATile24 (Р4 — — |800іт 46МІ15 — = = = 
65W INC/16W CFL 80 Not Applicable — No Reflector or Baffle = L5R | 1,000 Im 792HU1 1,500 Im 792HT9 1,500 Im 792HU0| — — 
B in 65W INC/T6W CFL 80 Not Applicable — No Reflector or Baffle = L5R — |1,000іт 792HU2 |1,000 Im 792HU3| — = 
90 3c in E26 Medium White CATile24 СР5 | — — | 900Im 210M95| — — — 
80 3 Ўв in E26 Medium White Not Rated CP5| = — 950іт 210М98 — 1,000 Im 210N96 
(2) 32W CFL, ( 42W CFL 80 Not Applicable = No Reflector or Baffle = L6R — — _ [2,000 Іт 792HV1 2,000 Im 7928V2 — 
(2) 32W CFL, E FS CFL 80 24 in = No Reflector or Baffle — 68 | — — 1,500іт 792HV3| — = = = 
6 in 65W INC/16W CFL 80 356 in E26 White Baffle CATie24 — CP6 | — — 835іІт 46MLi3| — = = 
SOW INC/22W CFL 80 3%in E26 White Baffle CATile24 — CP6 | — — 1,200іт 46MLi4| — — — = 
= 90 3% in E26 Medium White СА Те 24 CP6 | — —  (|1000im 210M97| — — = = 
шаа ues. ҒА 
JURO LIGHTOLIER "= " 
LITHONIA > 


LIGHTING. i 4 ge = 6 = 
Recessed LED Downlight Housings me Д 
45AX94 


with Integrated Light Source 
These lights recess into ceilings and set the edge of the housing flush with the 
surface for a clean look. Models with multiple color temperature settings have a 


61DF38 


switch for choosing the desired hue or tone of light. All fixtures are suitable for use 45AX92 : 

in multifamily housing, hospitality, retail, office, and healthcare applications. ч, 

Limited Access to Flat Ceilings— Total Access to Sloped Ceilings— Е => j^ ч 

Install into existing flat ceilings. Install into the framing of a new, sloped 792HR5 
Total Access to Flat Ceilings—Fixtures ceiling before drywalling or plastering. нот, Color Light Color Maximum ІС Нет 


install into the framing of a new, flat Fixtures direct light downward rather Size Temp. Output — Index Wattage Voltage Rating Airtight Series Мо. 


i i 900 Im 90 41415W 120 V AC C Yes _IC20LED 45AX92 
ceiling before drywalling ог plastering, |а! matching the angle of the housing. 600т 30 86W _ T20VAC б Yes IC20LED 45AY02 
3500K 600m 90 8.9W  120t0277VAC IC Yes  IC20LED 45AY04 
Nom. Color Light Color Maximum IC Item 1,400 Im 90  16.3W 12010277 VAC Non-IC No —TC20LED 45AY08 
Size Temp. Output — Index Wattage Voltage Rating Airtight Series No. 5 in 900 Im 90 11.8W 120to277VAC ІС Yes _IC20LED 45AY45 
Housings for Limited Access to Flat Ceilings 600 Im 90  89W  120t0277VAC ІС Yes IC20LED 45AX72 
Juno Lighting 900 Im 90 118W 120to277VAC ІС Yes IC20LED 45AY13 
3500K — 900 Im 90 86W 120 V AC C X Yes ICÍRLED 45AY81 4000K 9001т 90 16.9 W 120t0277 VAC Non-IC No —TC20LED 45AY22 
4 600 Im 90  89W 12010 277МАС IC Yes ICIRLED 45AY91 600 Im 90 8.6 W 120 V AC C Yes IC20LED 45AY46 
4000K 600 Im 90 89W 120t0277VAC ІС Yes  |Ci1RLED 45AY16 900 Im 90 115W 120 V AC C Yes  |C20LED 45AY82 
600 Im 90 86W 120 V AC C Yes ICTRLED 45AY87 900 Im 90 115W 120 V AC C Yes  IC22LED 45AX62 
900 Im 90 115W 120 V AC C Yes IC20RLED 45AY27 600 Im 90 86W 120 V AC C Yes IC22LED 45ДҮ01 
3500K 900 Im 90  11.8W 120t0277VAC ІС Yes  |C20RLED 45AY37 3500K 900 Im 90 11.8W 120t0277VAC ІС Yes 10221ЕП) 45AY32 
600 Im 90  8.9W 120to277VAC ІС Yes  |C20RLED 45AY66 900 Im 90 16.9W 12010277 V AC Non-IC Мо C22LED 45AY51 
Бїп 600 Im 90 8.61 120 V AC C Yes IC20RLED 45AY80 1,400 Im 90  16.3W 120to277 V AC Non-IC No C22LED 45AY52 
900 Im 90  11.8W 120t0277VAC ІС Yes  |C20RLED 45AY50 6 in 600 Im 90 8.9W  120t0277VAC IC Yes IC22LED 45AY76 
4000K 900 Im 90 11.5W 120 V AC C Yes  |C20RLED 45AY67 900 Im 90  16.9W 120to277 V AC Non-IC No C22LED 45AX74 
600 Im 90  8.9W 120to277VAC ІС Yes  |C20RLED 45AY88 900 Im 90 115W 120 V AC C Yes 1С221ЕЮ 45AX84 
600 Im 90 86W 120 V AC C Yes  |C20RLED 45AY93 4000K 1,400 Im 90  16.3W 12010277 V AC Non-IC No C22LED 45AX99 
600 Im 90 86W 120 V AC C Yes  |C22RLED 45AY49 600 Im 90 8.6 W 120 V AC C Yes 1С221ЕЮ 45AY28 
3500K 900 Im 90  11.8W 120t0277VAC ІС Yes  |C22RLED 45AY72 900 Im 90 11.8W 120t0277VAC ІС Yes 1С221ЕЮ 45AY39 
600 Im 90  8.9W 120to277VAC ІС Yes  |C22RLED 45AZ04 600 Im 90 8.9W 120to277VAC 10 Yes 1С221ЕЮ 45AY54 
6 in 900 Im 90 115W 120 V AC C Yes  |C22RLED 45AZ06 Lightolier 
900 Im 90 115W 120 V AC C Yes  |C22RLED 45AX89 1.000 Іт 80,90 11W 120 УАС C Yes L4R — 792HR5 
4000K 900 Im 90  11.8W 120t0277VAC ІС Yes  |C22RLED 45AX94 4in 1,000 Іт 80,90 12W 120/277 V AC C Yes L4R — 792HR6 
600 Im 90 8.6 W 120 V AC C Yes  |C22RLED 45AY55 650lIm 80,90 8W 120/277 V AC C Yes L4R — 792HR7 
600 Im 90 8.9W 120to277VAC IC Yes IC22RLED 45AY69 6501т 80,90 7W 120 V AC C Yes ГАА — 792HR8 
Lightolier 2700K, 1,0001Іт 80,90 13W 120/277 V AC C Yes L5R  792HT4 
4in 2700K, 1,0001т 80,90 11W 120 V AC C Yes L4R  792HR4 5in 3000K, 1,000Im 80,90 12W 120 V AC C Yes L5R X792HT5 
Біп 3000K, 1,0001т 80,90 12W 120 V AC C Yes L5R 792НТ8 3500K, 1.500 m 50, 92 IER m М С КЕ LR 12246 
3500К, Д т Ё es 
Gin аорок 2:0001т 80,90 19W | 120VAC C Yes 16 792Н/6 15001 80,90 17W 120/277 VAC IC Yes 168  792HU7 
Lithonia Lighting 6 in 1,500Im 80,90 16W 120 V АС С Yes Lo6R 792Н08 
3000K, 500 Im, 750 2,0001 80, 90 19W 120VA Yes L6R 1792Н/9 
вїп 35006. im 1,000 m 80  13W 12010277 МАС 10 Мо — LBR6 6108 шендегі 001т 80.90 20W 120277742 ІС ves ея — TS2VB 
m ousings for Total Access to Sloped Ceilings 
5000K im 10001m 90 13W 120t0277VAC IC No ВАБ 61DF39 300 Lighting p g 
Housings for Total Access to Flat Ceilings 900 Im 90 15.3W 12010277VAC ІС Yes 1С9261Ер 45AX85 
Juno Lighting 3500K  900Im 90 157W 120 V AC C X Yes IC928LED 45AY79 
3500K 600 Im 90 8.9W  120t0277VAC 10 Yes — |C1LED 45АХ67 6in 900 Im 90 15.7 W 120 V AC C Yes  1C926LED 45AY94 
4 in 600 Im 90 86W 120 V AC C Yes ІСТЕП 45ДҮТІ 40006 9001т 90 157W 120 V AC C Yes IC928LED 45AY53 
4000K 600 Im 90 8.6 W 120 V AC C Yes — ICiLED 45AY06 4100K 900 Im 90 157W 120 V AC C Yes  1C926LED 45AY36 
600 Im 90 8.9W 120t0277VAC 10 Yes — ICiLED 45AY12 900 Im 90 153W 120t0277VAC 1С Yes 1С9261Ер 45AY92 
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Track Lighting 


Scan. Order. Done. [к= 
Details on page A1. 
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Fixed Rail LED Lights 


= 3000K Color Temp. 
Provide the look and lighting effect of standard track 


contemporary appearance than straight cylinder 
heads. The light heads are fixed on a straight rail for 


Core ace шш ы 
787KK1 lighting without the worry of light head and rail a traditional track lighting arrangement. 
a compatibility. Gage Series—These step-style light heads 
TT T 1 I Core Series—Cylinder-style light heads offer a have a classic look to suit most installations. The 
j : E қ basic head shape with a consistent diameter and flat Straight-rail lights provide a traditional track lighting 
Ё back for simple lighting designs. The light heads are arrangement while curled-rail lights offer a more 
POR UD fixed on a straight rail for a traditional track lighting decorative appearance and more focused light 
arrangement. distribution. 
Eva Series—The curved back of these round- Satellite Series—The ultramodern step-style light 
тг Lr back-style light heads gives them a softer, more heads and arched rail update the classic Step-and- 
я Р straight-rail look for а more dramatic effect. 
d á ` ^ Overall Light Item 
Gage Track Housing Finish Length Output Maximum Wattage No. 
787KV1 Core Series Fixed Rail Lights й 
Satin Nickel 36 % in 1,800 Im, 2,600 Im 26W 787KJ9 
ur ИШ 1:809 im. 2.6001 ЖҮ d 
g ac in Ё m, 2, m 787 
Black 55 % in 2,600 Im, 4,000 Im 40W 787KK2 
— | Fo Eva Series Fixed Rail Lights 
Polished Chrome 29 %in 1,924 Im, 3,000 Im 30W 787KV0 
. Gage Series Fixed Rail Lights 
, Polished Chrome 29 % in 1,662 Im, 2,500 Im 27W 787KV1 
Satellite Polished Chrome — 1,277 Im, 1,900 Im 21W 187К/2 
787KK3 Satellite Series Fixed Rail Lights 
Satin Nickel 34 1s іп 1,800 Im 30 W 787KK3 
Cube Track 
45DM78 
Juno e 
Track Lighting Cylinder Flared Roundback Spot Step 
45DL99 45DM18 45DM74 45DM26 45DL96 
= Track style: J 
Track light heads and pendants fit into track rails to create or modify track lighting 
systems. They are commonly used in retail, hospitality, and multifamily housing 
applications. Cube fixtures form a compact, square shape for a minimalist yet Base Maximum Housing Overall — Item 
cutting-edge effect and are for use in small spaces with low ceilings. Cylinder Suggested Bulb Type Type Wattage Color Dia. Length No. 
heads offer a basic head shape and flat back, while Flared have modified step Spo tank Heads — -— ——— 
heads with a cone that gradually widens from the base. Roundback fixtures have (1/10, MR16, PAR16 GUIO 5017 Black 20іп  2Y:n 450М07 
. . р, | | 
a curved back for a more contemporary appearance than straight cylinder heads. PARSI EIN Black fin _4 ain 450М28 
Spot heads pivot in a bracket for a greater range of motion than other styles. PAR38 E26 120W Black 55i 5 Я in 450М28 
Step fixtures have a stepped cylinder design for a classic look. БЕН tak ае 5 White 2 ІП DEI 4211129 
Base Maximum Housing Overall Нет BR30, PAR30L E26 — 75W Black with Black Baffle 4%in біл 450196 
Suggested Bulb Type Type Wattage Color Dia. Length No. BR30, PAR30L E26 75W White with Black Baffle 4 % in 6 in 45DL97 
Cube Track Heads Ч à BR30, PAR30L E26 75W White with White Baffle 4% in 6 in 45DL98 
GU10, MR16, PART6 GUIO 50// Blac 2Иіп 3йіп 450М77 PAR20, R20 E26 50 W Black Svein sin 45DL90 
GU10,MR16,PAR16 0010 50М/ Bronze 2%in 3/in 45DM78 PAR20, R20 E26 — 50W White 3%in 5і 450101 
6010, MR16, РАВ16 6010 50W White 2min Зип 45DM80 PAR20, R20 E26 50W  Blackwith Black Baffle 3Y2in 5 віп 450192 
Cylinder Track Heads PAR20, R20 E26 50W White with White Baffle 3 іп 5 % in 4501.95 
BR30, PAR30L E26 75W White with White Baffle 4%in — 6vsin 450М01 А Black Silver White 
PAR20, PAR30 E26 50W Blac 2%in  298in  45DM30 Nominal Overall Overall Overall Item Item Item 
PAR20, PAR30 E26 50W White 2%in 2%іп  45DM31 Track Length Length Width Height No. No. No. 
= PARE R20 а E26 — 50W White with White Baffle 3%in 4 іп 450199 mas н EU mS = RE E 
lared Track Heads віп віп іп 
6010, MR16, РАВ16 0010 50М/ Blac 2%6in 3 віп 45DM81 4ft 43 іп 136 in VA 45DN57 | 45DN59 | 45DN60 
GU10, MR16, PART6 0010 50М/ Bronze 2%ein 2 віп 45DM82 6 ft 67 іп 136in ye in 45DN61 | 45DN63 | 45DN64 
GU10,MR16,PAR16 0010 50W White 21 біп 3 %Asin 45DM84 8 91 76 in 1% in Yin 45DN65 | 45DN67 | 45DN68 
PAR20 E26 50W Blac зп 3%іп 450М06 Black | Silver | White 
PAR20 E26 50W Silver 3%in 3%іп  45DM08 Overall Overall Overall Item Item Item 
PAR20 E26 50W White зп 3%іп 450М09 Function Length Width — Height No. No. No. 
PAR20 E26 50 W Blac зп 3%in 450М18 Track Connectors 
PAR20 E26 50 W Bronze 3%in 3%in 45DM19 Accordion Track Connector 4% in 1%in % in 45DN08 | 45DN09 | 45DN10 
PAR20 E26 50W Silver 3%in 3%⁄in  45DM20 Miniature Straight Connector 2 йіп 1%in іп 45DN17 | 45DN18 | 45DN19 
PAR20 E26 50W White зп  39?4in 45DM21 Straight or L-Connector 2% in 2%іп ye in 45DN20 — 45DN22 
PAR30 E26 75W Blac 5⁄in 4 іп 45DM10 T-Connector 4%in 2%іп іп | 45DN23 | 45DN24 | 45DN25 
PAR30 E20 75W White йіп 4 йіп 450М13 Track Dead End Tin 1%in іп | 45DN26 | 45DN27 | 45DN28 
PAR30 E26 75W Blac 4 7 in 3%in 45DM22 Track Electrical Feeds 
PAR30 E26 75W Bronze 47&in  394in 450М23 2-Wire Cord, Switch & Plug ; ; ; 
PAR3O E26 — 75W Silver 47іп 2% 450М24 Power Feed Connector 9 4in 1%in іп | 45DN14 450М15 | 45DN16 
PAR30 E20 75W White 47%іп 3%in 450М25 3-Wire Cord & Plug А ; à 
PAR38 E20 120W Blac! 6in 57$in 450М14 Power Feed Connector 4i 1%іп КШ 45DN44 | 45045 | 45DN46 
е чылы -— E26 120W White 6 in 5 йіп 450М17 Conduit End Feed 3in Tin іп 45032 — 45DN34 
oundback Track Heads Conduit End Track i i i 
ВИЗ, PAROL _ E76 75W Black with Black Baffle 43 бп 450186 Continuation Kit зіп Tin Tin | 45DN50 | 450М51 | 450N52 
| 75 ronze with Black Baffle 4 % in in 45DL87 Outlet Box Power Feed i А i 
BR30.PAR30L E26 75W White with Black Baffle 4%п біп 450188 Saddle Connector 4Уіп 4%in іп | 450М29 | 45DN30 | 45DN31 
BR30, PAR30L E26 75W White with White Baffle 4 5 in 6 іп 450189 Power Feed End Connector 3 Жіп 135 in іп 45DN41 | 45DN42 | 45DN43 
GU10, MR16, РАВ16 GU10 50W Blac 2%in 3%in 45DM74 Power Feed End Connector | А | 
PAR20, R20 E26 50W Blac 3%in  5in 45DL79 with Canopy 4Vin 4%⁄in еіп | 45DN11 | 45DN12 | 45DN13 
PAR20, R20 E26 50W White 3 in 5in 45DL80 Surface Mount Track i i i 
PAR20, R20 E26  50W Black with Black Baffle 3 in — 5in 450181 Head Adapter 4%in  4%in іп | 45DN47 | 45DN48 | 45DN49 
PAR20, R20 E26 50W White with Black Baffle 3 іп Sin 45DL84 T-Bar Power Feed i i i 
РАВ20: R20 E26  50W White with White Baffle 312in біп 45DL85 End Connector 4%in 4%in віп | 450М35 | 45DN36 | 45DN37 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Decorative Lighting Fixtures 
(a з А am. 
> LITHONIA - 
LIGHTING. - 
Duncan Cirrus Carlisle 
Archer Ashland 
787KPO 750X09 787KM4 787KM9 787KL4 
Decorative LED ; à 
Ceiling Lights ( 
Fixtures mount to ceiling surfaces and supply illumination Linear Puff Octavia Round Flush-Mount Round Puff 
and an appealing design for general lighting. They provide 30YT60 787KK5 400H25 335A84 
architectural interest and a homelike atmosphere in hall- _——— s 
ways, entryways, and reception areas in retail, hospitality, A | 
healthcare, and multifamily housing applications. Lights ~ sie 
with multiple color temperature settings have a switch 
for choosing the hue or tone of light to match surrounding Saturn Skye Square Flush VersiLite 
fixtures or suit a room or application. 30YT58 787KN6 400H26 38RV53 
Maximum Emergency 
Overall Housing Light Color Fixture Battery Item 
Dia. Height Color Output Temp. Wattage Voltage Dimmable Васкир Brand No. 
Archer Flush-Mount Lights 
13 in 3 іп Black Not Applicable Not Applicable 120 W 120V AC Yes No AFX Inc. 187KP0 
Ashland Flush-Mount Lights 
12 іп 3 1^ in Gray 1,800 Im 3000K, 3500K, 4000K 22W 120V AC Yes No AFX Inc. 750X08 
15 in 3 іп Gray 2,500 Im 3000K, 3500K, 4000K 33 М 120V AC Yes No AFX Inc. 750X09 
20 in 4% in Gray 3,200 Im 3000K, 3500K, 4000K 46 У 120V AC Yes No AFX Inc. 750X10 
Carlisle Flush-Mount Lights 
12 іп 3 1^ in Silver 1,200 Im 3000K, 3500K, 4000K 12W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KL2 
14 in 315 in Silver 1,200 Im 3000K 13W 120 to 277V AC No No AFX Inc. 787KL3 
14 in 5in Silver 1,200 Im 3000K 13W 120 to 277V АС No Yes AFX Inc. 787KL4 
14 in 3 іп Silver 2,400 Im 3000K 27W 120 to 277V AC No No AFX Inc. 787KL5 
14 іп 5in Silver 2,400 Im 3000K 27W 120 to 277V AC No Yes AFX Inc. 787KL6 
14in 3 іп Silver 2,400 Im 3000K, 3500K, 4000K 27W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KL7 
14 in 5in Silver 2,400 Im 3000K, 3500K, 4000K 27W 120V AC No Yes AFX Inc. 787KL8 
18 in 3 in Silver 2,900 Im 3000K 27W 120 to 277V AC No No AFX Inc. 787KL9 
18 in 5in Silver 2,900 Im 3000K 27W 120 to 277V AC No Yes AFX Inc. 187КМ0 
24 in 3 іп Silver 3,100 Im 3000K, 3500K, 4000K 35W 120V AC Yes No AFX Inc. 787КМ1 
24 іп 5in Silver 3,100 Im 3000K, 3500K, 4000K 35W 120V AC No Yes AFX Inc. 787KM2 
Cirrus Flush-Mount Lights 
11 in 3in White 1,600 Im 3000K, 3500K, 4000K 17W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KM7 
14in 3in White 1,700 Im 3000K 17W 120 to 277V AC No No AFX Inc. 750Y17 
14 in 3in White 3,400 Im 3000K 34W 120 to 277V AC No No AFX Inc. 750Y18 
14 in 4% in White 1,700 Im 3000K 17W 120 to 277V AC No Yes AFX Inc. 787KM8 
14 in 3in White 2,400 Im 3000K, 3500K, 4000K 27 W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KM9 
14 in 4 іп White 2,400 Im 3000K, 3500K, 4000K 27W 120V AC No Yes AFX Inc. 787KNO 
14 in 4% in White 3,400 Im 3000K 34 W 120 to 277V AC No Yes AFX Inc. 787KN1 
19 in 3in White 3,100 Im 3000K, 3500K, 4000K 35W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KN2 
19 in 4% in White 3,100 Im 3000K, 3500K, 4000K 35 W 120V AC No Yes AFX Inc. 787KN3 
Duncan Flush-Mount Lights 
15 in 4in Black/Gold 2,900 Im 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 26 W 120 to 277V AC Yes No AFX Inc. 787KM3 
15 ^in 4in Black/White 2,500 Im 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 26W 120 to 277V AC Yes No AFX Inc. 787KM4 
19 іп Sin Black/Gold 4,000 Im 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 40 W 120 to 277V AC Yes No AFX Inc. 787KM5 
19 іп 5in Black/White 4,000 Im 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K 40 W 120 to 277V AC Yes No AFX Inc. 787KM6 
Linear Puff Flush-Mount Lights 
Not Applicable 3% in White 2,000 Im 4000K 35W 120V AC Yes No Lithonia Lighting 30ҮТ60 
Octavia Flush-Mount Lights 
11 %in 3in Silver 1,800 Im 3000K, 3500K, 4000K 22W 120V AC Yes No AFX Inc. 190237 
11 56 in 3in Black 1,800 Im 3000K, 3500K, 4000K 22W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KK5 
12 in 3in Gold 1,800 Im 3000K, 3500K, 4000K 22W 120V AC Yes No AFX Inc. T87KK6 
14 in 3in Silver 2,500 Im 3000K, 3500K, 4000K 33W 120V AC Yes No AFX Inc. 750238 
14 in 3in Black 2,500 Im 3000K, 3500K, 4000K 33W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KK7 
14 in 3in Gold 2,500 Im 3000K, 3500K, 4000K 33 W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KK8 
19 in 3in Black 3,200 Im 3000K, 3500K, 4000K 46 W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KK9 
ie in 3 in Gold 3,200 Im 3000K, 3500K, 4000K 46 W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KL0 
Silver 3,200 Im 3000K, 3500K, 4000K 46 W 120V AC Yes No AFX Inc. 750739 
Roun Flush-Mount Lights with Metal Band 
3 1^ in Silver 980 Im 3000K 14W 120V AC Yes No LumaPro 400H25 
Round. Flüsh- Mount Lights with Plastic Band 
15 Yin 3 іп White 1,600 Im 4000K 22 W 120V AC Yes No LumaPro 400H21 
24 in 4% in White 2,900 Im 3000K 40W 120V AC Yes No LumaPro 400H24 
Round Puff Flush-Mount Lights 
11in 3in White 1,000 Im 4000K 14W 120V AC Yes No LumaPro 400H17 
12 іп 2 75 in White 1,000 Im 4000K 14W 120V AC No No ETI 335A84 
15 ^ in 3in White 1,600 Im 4000K 22W 120/277/347N АС No No LumaPro 400H18 
16 in 2 іп White 1,700 Im 4000K 22W 120V AC No No ETI 335A86 
24 in 4% in White 2,900 Im 4000K 40W 120V AC Yes No ETI 335604 
Saturn Flush-Mount Lights 
12 96 in 3 Vs in Silver 1,100 Im 4000K 16W 120V AC Yes No Lithonia Lighting 30ҮТ56 
12 % in 3 іп Bronze 1,100 Im 4000K 16W 120V AC Yes No Lithonia Lighting 30ҮТ57 
16 in 3% in Silver 1,600 Im 4000K 24 W 120V AC Yes No Lithonia Lighting 30ҮТ58 
16 in 3% in Bronze 1,600 Im 4000K 24W 120V AC Yes No Lithonia Lighting 30ҮТ59 
Skye Semiflush-Mount Lights 
15 іп 4 Ve in Black 2,200 Im 3000K, 3500K, 4000K 28 W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KN4 
15 in 4% in Gold 2,200 Im 3000K, 3500K, 4000K 28 W 120V AC Yes No AFX Inc. 187KN5 
15 in 4% in Silver 2,200 Im 3000K, 3500K, 4000K 28 W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KN6 
19 in 4% in Black 2,900 Im 3000K, 3500K, 4000K Зо W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KN7 
19 in 4% in Gold 2,900 Im 3000K, 3500K, 4000K 35 W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KN8 
19 in 4% in Silver 2,900 Im 3000K, 3500K, 4000K 35 W 120V AC Yes No AFX Inc. 787KN9 
Square Flush-Mount Lats with Silver Band 
Not Applicable 3 in Silver 980 Im 3000K 14W 120V AC Yes No LumaPro 400H26 
Not Applicable 3 іп Silver 1,550 Im 3000K 22W 120V AC Yes No LumaPro 400H28 
Square Puff Flush-Mount Lights 
12 in 3 іп White 1,000 Im 4000K 14W 120V AC Yes No ETI 792KL1 
Not Applicable 3 іл White 1,000 Im 3000K 14W 120V AC Yes No LumaPro 400H20 
Not Applicable 3 іп White 1,600 Im 4000К 22W 120V AC Yes No LumaPro 400H22 
Not Applicable 3% in White 2,200 Im 3000K 30W 120V AC Yes No LumaPro 400H23 
VersiLite Flush-Mount Lights 
13 in 2 іп White 2,000 Im 4000K 28W 120V AC Yes No Lithonia Lighting 38RV53 
13 in 2%in White 1,898 Im 3000K 28W 120V AC Yes No Lithonia Lighting 38Н/54 
13 іп 2 іп Silver 1,985 Im 4000K 28W 120V AC Yes No Lithonia Lighting 38В/57 
13 in 2 Vb in White 1,985 Im 4000K 28W 120V AC Yes No Lithonia Lighting 38RV59 
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" Decorative LED Wall Sconces » 


These fixtures project light up to the ceiling where it filters back down into the room for a 
dramatic lighting effect. They supply the primary light source in small spaces, or supplement 


| [| ceiling lights and other fixtures in larger spaces. 750717 has multiple color temperature 
settings and a switch for choosing the hue or tone of light to match surrounding fixtures or 
| Ш suit a room or application. 
ы » Maximum 
Dorset Ideal Housing Light Color Fixture Overall Overall Overall Item 
787KJ8 787KU9 Finish Output Temp. Wattage Dimmable Length Width Height Voltage No. 
Naples Dorset Wall Sconces 
750217 Satin Nickel 1,300Im 4000K 14W No 4in — 9in 11%in 12010, 787KI8 
Ideal Wall Sconces 
Satin Nickel 1,300Im 4000K 15М/ No Зәет 8%in 10%sin 12010, 787KU9 
Naples Wall Sconces 
j 3000K, 
Satin Nickel 850 Im, 1,000 Im 3500K, 14W Yes 3in 5in 16in 120VAC 750217 
Opus Wall Sconces 
Brushed Nickel 1,200 Im 3000K  105W No 4in 15іп 7%in 120VAC 787KU8 
Pearl Wall Sconces 
Um 5 E D: mE EE ТРЕ 
alin Brass m, m 3 es ІП 8 In ? |n 
787KU8 787Kh4 120260, Satin Nickel 495 Im, 700Im 30006 7.5 W Yes 4in 4%in 8%in 120/АС 787KR5 
е J Unfinished 945 Im, 1,2001 3000K — 13W Yes 4in 4%іп 17 іп 120VAC 787KR6 
"nes Satin Brass 9451m,1,200Im_ 30006 — 13W Yes 4in 4%in 17 іп 120VAC 787KR7 
Satin Nickel 945 Іт, 1,200 Im 3000К 13W Yes 4in  436in 17 Міп 120VAC 787KR8 
1 ? Radio Wall Sconces 
Unity Ventura No Available 1,500 Im 4100K 14W No 3%in 11%in 1034in 120VAC 750260 
Unity Wall Sconces 
787KU7 79149 Brushed Nickel — 12001m 30006 10 W No 4in 8п 8 Vain 120VAC 787KU7 
Ventura Wall Sconces 
— Brushed Nickel 900 Im 300K  9W No shin 7%in 9%in 120VAC 751M3 
— — | БЕП 900 Im 3000K — 9W No Зуп 7%in 9%in 120/АС 751M4 
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Contemporary Hollywood Joanna 


Bath and Vanity LED Lights 56HC14 750Y69 787KR1 


These lights supply general or task lighting and are wall mount- 


able with a small mounting footprint to fit tight spaces especially ——— Ра FT 
above or alongside mirrors. They are commonly found in hotel, | i (1 | ) L [P I Гг 
restaurant, and office restrooms. Lights with multiple color | - 
temperature settings have a switch for choosing the hue or tone Miller Pacific Pearl 
of light to match surrounding fixtures or suit a room or application. 487KPT 790241 187ҚТ4 
Maximum 
Housing Overall Light Color Fixture Overall Overall Item 
Finish Length Output Temp. Wattage Dimmable Width Height Mounting Position Voltage Brand No. 
Barlow Vanity Lights 
Polished Chrome 18 in 1,037 Im, 1,800 Im 3000K 20W Yes 2in 3in Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 787KT6 
Polished Chrome — 24 in 1,125 Im, 2,600 Im 3000K 22W Yes 2 Win 3 in Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 787KU0 
Polished Chrome 36 in 1,634 Im, 3,800 Im 3000K 30 W Yes 2 іп Зіп Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KU4 
Satin Brass 18 in 1,037 Im, 1,800 Im 3000K 20W Yes 2in 3in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KT7 
Satin Brass 24 in 1,125 Im, 2,600 Im 3000K 22W Yes 2 Yin 3in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KU1 
Satin Brass 36 in 1,634 Im, 3,800 Im 3000K 30 W Yes 2 in 3 in Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 787KU5 
Satin Nickel 18 in 1,037 Im, 1,800 Im 3000K 20W Yes 2in 3in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KT8 
Satin Nickel 24 in 1,125 Im, 2,600 Im 3000K 22W Yes 2%in 3in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KU2 
Satin Nickel 36 in 1,634 Im, 3,800 Im 3000K 30 W Yes 2 Yin 3in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KU6 
Unfinished 18 іп 1,037 Im, 1,800 Im 3000K 20W Yes 2 in 3 in Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 787KT5 
Unfinished 24 in 1,125 Im, 2,600 Im 3000K 22W Yes 24 in 3 in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KT9 
Unfinished 36 in 1,634 Im, 3,800 Im 3000K 30W Yes 2 Vin 3in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KU3 
Contemporary Vanity Lights 
Chrome 22%іп 1,690 Im, 1,800 Іт, 1,850 Im 3000К, 3500K, 4000K— 18 W Yes 2'%ein 4 “Asin Horizontal 120 їо 277V AC Lithonia Lighting 56HC14 
Dax Vanity Lights 
Satin Brass 27 Vs in 2,200 Im, 3,300 Im 3000K 27W Yes 4in 4'%ein Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 787KP2 
Satin Brass 36 % in 2,900 Im, 3,800 Im 3000K 35W Yes 4 in 4 sin Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 787KP5 
Satin Nickel 27 Vs in 2,200 Im, 3,300 Im 3000K 27W Yes 4in 4'%ein Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 787KP3 
Satin Nicke 36 % in 2,900 Im, 3,800 Im 3000K 35 М Yes 4 in 4%%6in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KP6 
Unfinished 27 Yin 2,200 Im, 3,300 Im 3000K 27W Yes 4in 4% in X Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 787KP1 
Unfinished 36 1⁄4 in 2,900 Im, 3,800 Im 3000K 35W Yes 4in 43A in Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 787KP4 
Hollywood Vanity Lights 
Satin Nicke 24 in 1,600 Im, 1,800 Im 3000K 18.5 W No 4in 4% in Horizontal or Vertica 120V AC AFX Inc. 750Y68 
Satin Nicke 24 in 1,600 Im, 1,800 Im 3000K 28W No 4in 4 іп Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 750Y69 
Joanna Vanity Lights 
Satin Nicke 23 Жіп Not Applicable — 60W Yes біп 9 іп Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KRO 
Satin Nicke 32 V4 in Not Applicable Not Applicable 60 W Yes 6in 9 in Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KR2 
Unfinished 23 1⁄4 in Not Applicable — 60 W Yes біп 9 іп Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KP9 
Unfinished 32 4 in Not Applicable = 60 W Yes 6in 9 іп Horizontal 120V AC AFX Inc 787KR1 
Miller Vanity Lights 
Satin Міске 24% in 1,580 Im, 1,700 Im 3000K, 3500K, 40006 17 W Yes 47ain 4%іп Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KP7 
Satin Nicke 35% in 2,168 Im, 2,500 Im 3000K, 3500K, 4000K — 25 W Yes 4 Ain 4% in Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KP8 
Pacific Vanity Lights 
Satin Nicke 24 in 1,392 Im, 1,800 Im 3000K 17W No 3 in 6in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 190241 
Satin Nickel 36 in 2,086 Im, 2,700 Im 3000K 25 W No 3 іп 6in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 750242 
Satin Nicke 48 in 2,892 Im, 3,600 Im 3000K 34 W No 3 Vs in 6in Horizontal or Vertical 120V AC AFX Inc. 787KV3 
Pearl Vanity Lights 
Satin Brass 24 in 1,175 Im, 1,500 Im 3000K 15W Yes 5 іп 7%in Horizontal 120V AC AFX Inc. 187KT0 
Satin Brass 32in 1,565 Im, 1,800 Im 3000K 21W Yes 5 in 7Win Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KT3 
Satin Nicke 24 in 1,175 Im, 1,500 Im 3000K 15W Yes 5 іп тіп Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KT1 
Satin Nickel 32 in 1,565 Im, 1,800 Im 3000K 21W Yes 5 in Tin Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KT4 
Unfinished 24 in 1,175 Im, 1,500 Im 3000K 15 М Үеѕ 5 in 7 in Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KR9 
Unfinished 32 in 1,565 Im, 1,800 Im 3000K 21W Yes БЕЛШ 7 Vin Horizontal 120V AC AFX Inc. 787KT2 
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LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Under-Cabinet & Accent Lighting 


Juno 


HI-TECH, INC. f 3 
г 
LED Under Cabinet Lights ; 
Used to brighten countertops, shelves, desks, and 55KJ47 


other surfaces to help eliminate shadows and 


+ 
illuminate areas where direct light is limited. Their 
profile is generally slimmer than fluorescent lights 
to ease concealment under a cabinet or shelf. Lights 219856 r " 


with multiple color temperature settings have a 
switch for choosing the hue or tone of light to match 792V97 
surrounding fixtures or suit a room or application. 


Maximum 

Color Light Fixture Housing Housing Switch Overall Overall Item 
Temp. Output Connec. Type Wattage Color Material Dimmable Function Linkable Width Height Brand No. 

LED Under Cabinet Lights 

9 inOverall Length 

3000K, 3500K, 4000K — 291 Im, 302 Im, 307 Im Plug In or Direct-Wire 4.5 W White Steel Yes On/Off Yes 1¥%in 3% іп Juno Lighting  792V96 

12 inOverall Length 

_ 2700K | 435 Im Plug-In 67W Silver Aluminum Yes On/Off Yes 1%in in  Radionic Hi-Tech 21GP76 

2700K, 3000K, 3500K 416 Im Plug-In or Hardwired — 6.5 W White Steel Yes Not Available No 2%віп 1/в6іп Juno Lighting 787M99 

2700K, 3500K, 4000K 420 Im Plug-In or Hardwired 6W White — Aluminum Yes High/Low/Off Yes 3 іп lin Radionic Hi-Tech 55KJ46 
3000K 2711m Plug-In 3.9 W Silver Aluminum No On/Off Yes 1%in ЭӘіп Radionic Hi-Tech 21GP55 
3000K 535 Im Plug-In 7.2W Silver — Aluminum No On/Off Yes 1'^^in ЭӘіп  Radionic Hi-Tech 21GP56 
3000K 435 Im Plug-In 44W Silver — Aluminum No High/Low/Off Yes 1%in 1in Radionic Hi-Tech 49М/93 
4000K 450 Im Plug-In or Hardwired 6W White — Aluminum Yes High/Low/Off Yes 3 Vin 1in Radionic Hi-Tech  788NCO 
4500K 219 Im Plug-In 23W Silver Aluminum No On/Off Yes 1 win 1in Radionic Hi-Tech 49М/85 
4500K 99 Im Plug-In 4.6 W Silver — Aluminum No High/Low Yes 1 іп 1in Radionic Hi-Tech 49М/92 

14 inOverall Length 

3000K, 3500K, 4000K — 471 Im, 499 Im, 506 Im Plug In or Direct-Wire 6.79W — White Steel Yes On/Off Yes 1%in 3% in Juno Lighting 1792/97 

17 74 inOverall Length 
3000K 436 Im Plug-In 5.9 W Silver — Aluminum No High/Low Yes 1 win 1in Radionic Hi-Tech  49NWO01 
4500K 663 Im Plug-In 84W Silver — Aluminum No High/Low Yes 1 in 1in Radionic Hi-Tech 49М/99 

18 inOverall Length 

2700K, 3000K, 3500K 526 Im Plug-In or Hardwired — 8.5 W White Steel Yes Not Available No 2% віп 1'4sin Juno Lighting 787MA0 
3000K 623 Im Plug-In 6.3 W Silver Aluminum No High/Low Yes 1%in 1in Radionic Hi-Tech 49М/98 
4000K 675 Im Plug-In or Hardwired 9W White — Aluminum Yes High/Low/Off Yes 3 in 1in Radionic Hi-Tech — 788NC1 
4500K 664 Im Plug-In 64W Silver Aluminum No High/Low Yes 1 win 1in Radionic Hi-Tech 49М/97 

22 inOverall Length 

2700K, 3500K, 4000K 710 Im Plug-In or Hardwired 11 W White — Aluminum Yes High/Low/Off Yes 3 іп 1in Radionic Hi-Tech 55К.47 

3000K, 3500K, 4000K 826 Im, 867 Im, 886 Im Plug In or Direct-Wire 11.41 W — White Steel Yes On/Off Yes 1%in 3%in Juno Lighting 792V98 
4000K 825 Im Plug-In or Hardwired — 11 W White Aluminum Yes High/Low/Off ^ Yes 3 іп lin Radionic Hi-Tech 788М02 
4000K 741 Im Plug-In or Hardwired — 10.9 W White Aluminum Yes On/Off Yes 4 in 1in Radionic Hi-Tech 32PF22 
4000K 726 Im Plug-In 11.1W . White — Aluminum No High/Low No 4 in 1in Radionic Hi-Tech 39UR44 

24 inOverall Length 

2700K, 3000K, 3500K 710 Im Plug-In or Hardwired — 10.8 W — White Steel Yes Not Available No 2%cin 1 4ein Јипо Lighting — 787MA1 
4500K 720 Im Plug-In 10.2 W Silver Aluminum No High/Low Yes 1^in 1in Radionic Hi-Tech 49М//02 
4500K 720 Im Plug-In 9W Silver — Aluminum No High/Low Yes 1 in 1in Radionic Hi-Tech 49М//03 

30 inOverall Length 

3000K, 3500K, 4000K 1,105 Im, 1,166 Im, 1,187 Im Plug In or Direct-Wire 15.3 W — White Steel Yes On/Off Yes 1%in  3%in Juno Lighting 792V99 

32 inOverall Length 

2700K, 3500K, 4000K 910 Im Plug-In or Hardwired 13W White — Aluminum Yes High/Low/Off Yes 3 in 1in Radionic Hi-Tech 55К.48 
4000K 918 Im Plug-In or Hardwired — 13.5 W — White — Aluminum Yes On/Off Yes 4 in 1in Radionic Hi-Tech 32PF23 


LED Rope and Tape Lights ШЕ. 


Supply a strip of light for long runs and decorative trims in accent lighting applications. Rope Lights flex 
and conform to slight curves and contours. Their light is more focused than the light from tape lights. Tape 
Lights are flatter than rope lights easing concealment in shallow niches and recesses. Their light is more 
diffuse than the light from rope lights. 
Note: Cutting the lights to length revokes their UL rating. 

Light Overall Item 


Rope Lights 
Color Height Wattage Dimmable | Rated Life Brand No. 30F514 


Rope Lights with Clear Jackets 
6 ft Overall Length 


White Ya in 6W No 30,000 hr LumaPro 30F519 
Warm White Ve in 6W No 30,000 hr LumaPro 30F520 
Blue Yo in 6W No 30,000 hr LumaPro 30F518 
Orange Ya in 24W No 30,000 hr LumaPro 30F521 
Green V іп 6W No 30,000 hr LumaPro 30F517 Rope Lights 
18 ft Overall Length 38NH57 
White win 18 W No 30,000 hr LumaPro 30F514 
Warm White Ya in 18 W No 30,000 hr LumaPro 30F515 
Red Y in 7.2W No 30,000 hr LumaPro 30F516 
150 ft Overall Length 
White Ye in 150 W No 30,000 hr LumaPro 30F523 
Green Yo in 115.5 W No 100,000 hr American Lighting 38NH57 
Yellow Ya in 70.5 W No 100,000 hr American Lighting 38NH59 
Amber ¥ in 70.5 W No 100,000 hr American Lighting 38NH62 
Amber Yo in 70.5 W No 100,000 hr American Lighting 38NH55 
Warm White ¥ in 115.5 W No 60,000 hr American Lighting 38NH67 
Tape Lights 
6 ft Overall Length 
Blue Yein 4.4W No 35,000 hr LumaPro 30F531 
Green Vs in 44W No 35,000 hr LumaPro 30F530 
12 ft Overall Length 
Red Vs in 8.8 W No 35,000 hr LumaPro 30F529 Tape Lights 
Blue Vsin 8.8 W No 35,000 hr LumaPro 30F526 30F529 
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LIGHTING Scan. Order. Done. 
Grow Lights Details on page A1. 


Bay Light x 
Fixture Kits String 
61KV65 N Fixture 
% Kits 
2 655242 
ІШ, 
X y 
N Clamp-On Panel & 
x Fixture Kits — Clamp-On 
655258 Fixture 6 
і і Kits g Miracle MD 
LED Grow Light Kits ES í 


= 120VAC 


Include fixtures with bulbs or built-in arrays to set up a new installation or add onto an existing one. LEDs use less energy than other lighting technologies and run 
cool so lights can be placed within inches of plants without causing wilt or burn. Grow lights emit light in color spectrums that optimize seedling growth, stem and 
leaf growth, or budding and flowering to grow plants indoors. 


Mounting Item 
Spectrum Linkable Includes Style No. 

Bay Light Fixture Kits 

Budding, Flowering, Fruiting 

Red No Hanging Hook and Wiring Diagram, High Bay Red Spectrum Grow Light Eye Bolt 61KV65 
Budding, Flowering, Germination, Root Development, Seeding, Vegetative Growth 

Full/Broad Yes LED Grow Light 4-Foot Fixture Hanging Chains 655Y19 
Full/Broad Yes LED Grow Light 4-Foot Fixture Hanging Chains 655Y20 
Full/Broad No Hi-Bay LED Grow Light Eye Bolt 655Y23 
Clamp-On Fixture Kits 

Full/Broad No Clamp-On Lamp, LED Grow Light Bulb Non-Marring Clamp 655258 
Full/Broad No (2) Clamp-On Lamps, (2) LED Grow Light Bulbs Non-Marring Clamp 655759 
Flowering, Fruiting, High Yield Production, High Yield Production Fruiting, Vegetative Growth 

Blue, Red No Clamp-On Lamp, LED Grow Light Bulb Non-Marring Clamp 655770 
Flowering, Fruiting, Vegetative Growth 

Red No Clamp-On Lamp, LED Grow Light Bulb Non-Marring Clamp 655766 
Germination, Seeding & Starting 

Blue No Clamp-On Lamp, LED Grow Light Bulb Non-Marring Clamp 655762 
Blue No (2) Clamp-On Lamps, (2) LED Grow Light Bulbs Non-Marring Clamp 655263 
Panel & Clamp-On Fixture Kits 

Budding, Flowering, Germination, Root Development, Seeding, Vegetative Growth 

Full/Broad No Clamp-On Lamp (1), LED Grow Light Bulb (1), LED Grow Panel (1) Hanging Chains, Non-Marring Clamp 655710 
Full/Broad No Clamp-On Lamp (2), LED Grow Light Bulb (2), LED Grow Panel (2) Hanging Chains, Non-Marring Clamp 655711 
Flowering, Fruiting, High Yield Production, High Yield Production Fruiting, Vegetative Growth 

Blue, Red No Clamp-On Lamp, LED Grow Light Bulb, LED Grow Panel Hanging Chains, Non-Marring Clamp 655722 
Flowering, Fruiting, Vegetative Growth 

Red No Clamp-On Lamp (1), LED Grow Light Bulb (1), LED Grow Panel (1) Hanging Chains, Non-Marring Clamp 655718 
Germination, Seeding & Starting 

Blue No Clamp-On Lamp (1), LED Grow Light Bulb (1), LED Grow Panel (1) Hanging Chains, Non-Marring Clamp 655714 
Віше Мо Clamp-On Lamp (2), LED Grow Light Bulb (2), LED Grow Panel (2) Hanging Chains, Non-Marring Clamp 655715 
String Fixture Kits 
Budding, Flowering, Germination, Root Development, Seeding, Vegetative Growth 
1) Full Spectrum LED Grow Light Bulb, (1) Red Spectrum LED Grow Light Bulb, (1) Red/ 

Blue, Full/Broad, Red No | blue Spec rum LED Grow Light Bulb’ 6 Cord, One Socket E26 Plug-In Light ашк d GIKVES 
Full/Broad No LED Grow Light Bulb (1), Light Socket, Plug-in fixture with 6' Cord (1) Flexible Rubber Cord 655726 
Full/Broad No LED Grow Light Bulb (1), Light Socket, Plug-in fixture with 6' Cord (1) Flexible Rubber Cord 655730 
Full/Broad No LED Grow Light Bulb (1), Light Socket, Plug-in fixture with 6' Cord (1) Flexible Rubber Cord 655734 
Full/Broad Yes LED Grow Light Bulb (1), Light Socket, 4 Socket Plug-in fixture with 6' Cord (1) Moulded Mounting Loop 655742 
Full/Broad Yes LED Grow Light Bulb (2), Light Socket, 4 Socket Plug-in fixture with 6' Cord (2) Moulded Mounting Loop 655743 
Full/Broad Yes LED Grow Light Bulb (1), Light Socket, 4 Socket Plug-in fixture with 6' Cord (1) Moulded Mounting Loop 655246 
Full/Broad Yes LED Grow Light Bulb (2), Light Socket, 4 Socket Plug-in fixture with 6' Cord (2) Moulded Mounting Loop 655747 
Full/Broad Yes LED Grow Light Bulb (1), Light Socket, 4 Socket Plug-in fixture with 6' Cord (1) Moulded Mounting Loop 655250 
Flowering, Fruiting, High Yield Production, High Yield Production Fruiting, Vegetative Growth 

Blue, Red Yes LED Grow Light Bulb (1), Light Socket, 4 Socket Plug-in fixture with 6' Cord (1) Moulded Mounting Loop 655754 
Flowering, Fruiting, Vegetative Growth 

Red No LED Grow Light Bulb (1), Light Socket, Plug-in fixture with 6' Cord (1) Flexible Rubber Cord 655738 

(ТІСТІ и) 
Grow Light Fixtures 
Multiple Light = 120VAC 


String Fixtures 


61KV53 = E26 medium screw-base 


= Bulbs not included 


Provide light in color spectrums that optimize seedling 
growth, stem and leaf growth, or budding and flowering. 
String fixtures have a flexible cable to curve along or wrap 
onto surfaces and hang from shelving, frames, or hooks. 
Clamp-on fixtures attach to frames, furniture, suspended 
ropes or chains, or other objects to supplement light from 
larger fixtures. 


LED Grow 
Light Panels 


Feature a large surface for distributing light over a wide area 
to grow plants indoors. Panels form the base component of an 


h А : à UOM Qt 
installation and are supplemented with smaller grow lights to 1 2 и 4 
get the necessary coverage. Рог use in greenhouses, hydroponic d [VN Member и Сй, En ноп Nom 
{ Н n zo i 7 \ ightheads eng 0. 0. 0. 
gardening, vertical farming, farm to-table and urban farming, Grow Light Grow Light String Fixtures H ES _ 
agricultural research, and other indoor growth applications. Clamp-On | 1 6ft 655Y79 | 655Y80 | 655Y81 
Fixture Fixtures ) 2 3 tt 61KV53 — 61KV54 
Mounting Item No 655Z06 3 4% 61KV55 — 61KV56 
Plant Growth Application Spectrum Height Voltage Мо. A _ 6ft 655Y83 655Y84 | 655Y85 
Budding, Flowering, Germination, Root Blue, Full/ 0 to 24 in 100 to 655Y75 Grow Light Clamp-On Fixtures me 
Development, Seeding, Vegetative Growth Broad, Red 240V 1 6ft 655706 655707 655708 
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LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Lampholders & Dimmer Switches 


ч © 5 


ъ, ғ. tue 
/ a 
ә 
= 
3D672 e = d 
2067! е 36WH46 
1 451F79 
-= 
ж 
е % 
Е: 
36WH45 36WH47 
3D673 655203 ( 
Lampholders & Sockets 2 Miracle» % МОМО !shsty-shield:. 
Mfr. Item Pkg. 
Item Base Type Mounting Watts Voltage Color Model No. Qty. 
Hubhell Wiring Device-Kellems 
E Single Pin (Fa8) Slide-on, Snap-in 660 W 600V AC White RL310 3D672 1 
luorescent Lamp Holder Single Pin (Fa8) Slide-on, Snap-in 660W  600VAC White RL311 30673 1 
Lamp Holder Medium Bi-Pin (T8) or (T12) Slide-on, Snap-in 660 W 600V AC White HBL2937 3D671 1 
Miracle Led 
Socket Extender = = 100 W 120 V White 602219 655703 2 
U.L. Listed 1" Stackable Porcel,PK4 — = 100 W 120 V White 602220 655204 4 
U.L. Listed 1", Stackable Porcel,PK6 = = 100 W 120 V White 602221 655205 6 
Satco 
Lamp Holder Medium Screw (E26) Screw 250W 250V AC White 90/443 451F79 1 
Shat-R-Shield 
Medium Screw (E26) Screw 300 W 600V AC Yellow WTLB 36WH45 1 
Lamp Holder Medium Screw (E26) Pendant 300W 600V AC Yellow WTNB 36WH46 1 
Medium Screw (E26) Screw 300W 600V AC Yellow WTSB 36WH47 1 
Dimmer Switches LEVITON 


Lighting dimmer switches allow users to customize the amount of lamp output for 
comfort and energy efficiency. Use with compatible electronic lamps, ballasts, and LED 
drivers. 


WHITE IVORY | ALMOND 


Operating Max. Capacity Item Item Item 
Switch Style — Switch Type — Voltage @ 120VAC No. No. No. 
CFL, Halogen, Incandescent, LED 
Slide 
9 150W (CFL, LED), 600W 
Side 1-Pole 120 V AC (Halogen, Incandescent) 791DX8 | 791DX9 | 791DY0 
T Т 150W (CFL, LED), 600W 
1-Pole, 3-Way 120 V AC (Halogen, Incandescent) 791DY1 | 791DY2 | 791DY3 
Slide, Toggle 


Slide, Toggle — 1-Pole,3-Way 120 V AC flog, ia Bed 791DW9 | 791DX0 | 791DX1 
CFL, Halogen, Incandescent, LED, MLV 


1000VA (MLV), 1000W 


Slide, Toggle = 1-Pole, 3-Way 120 V AC ow (cr LED 791DX5 791DX6 791DX7 
400W (CFL, LED) 
ELV . 
Slide 791DY2 791DZ9 
Slide 1-Pole, 3-Way 120 V AC 300W (ELV) 791DY8 791DY6 791DY7 
Item 
Switch Style Switch Type Operating Voltage Max. Capacity @ 120VAC Includes No. 
Fluorescent, LED 
Slide 1-Pole, 3-Way 120/277 V AC 1200VA (Fluorescent, LED) White, Ivory, Light Almond Color Кі 791078 
1-Pole, 3-Мау 120/277 V AC 1200VA (Fluorescent, LED) White, Ivory, Light Almond Color Ki 791DZ9 
Slide with On/Off Rocker 1-Pole, 3-Way 120 V AC 10A (LED), 1200VA (Fluorescent) White, Ivory, Light Almond Color Кі Т91ЕАЗ 
Low Voltage 
1-Pole, 3-Way 120 V AC 450W (Magnetic Low-Voltage) White, Ivory, Light Almond Color Ki 791DZ1 
Slide 1-Pole, 3-Way 120 V AC 750W (Magnetic Low-Voltage) White, Ivory, Light Almond Color Кі 791072 
1-Pole, 3-Way 120 V AC 300W (Magnetic Low-Voltage) White, Ivory, Light Almond Color Ki 191DZ3 
CFL, Incandescent, LED 
Slide 1-Pole, 3-Way 120 V AC 150W (CFL, LED), 600W (Incandescent) White, Ivory, Light Almond Color Кі 791DY9 
Slide with On/Off Rocker 1-Pole, 3-Way 120 V AC 300W (CFL, 600W (Incandescent), LED) White, Ivory, Light Almond Color Ki T91EA0 
CFL, Incandescent, LED, MLV 
Slide with On/Off Rocker 1-Pole, 3-Way 120 V AC 1000VA (MLV), 1000W (Incandescent), 450W (CFL, LED) White, Ivory, Light Almond Color Ki 791EA1 
CFL, Low Voltage, LED 
Slide with On/Off Rocker 1-Pole, 3-Way 120 V AC 300W (CFL, 600VA (Electronic Low Voltage), LED) White, Ivory, Light Almond Color Kit 791EA2 
Fluorescent 
1-Pole, 3-Way 120 V AC 600VA (Fluorescent) White, Ivory, Light Almond Color Kit 791024 
Slide 1-Pole, 3-Way 277 V AC — White, Ivory, Light Almond Color Kit 791075 
1-Pole, 3-Way 120 V AC 1000VA (Fluorescent) White, Ivory, Light Almond Color Kit 791076 
1-Pole, 3-Мау 277УАС — White, Ivory, Light Almond Color Kit 791077 
1-Pole, 3-Way 120 V AC 1000VA (Fluorescent) White, Ivory, Light Almond Color Kit Т91ЕА4 
{ ; 1-Pole, 3-Way 277 V AC — White, Ivory, Light Almond Color Kit 791ЕА5 
Slide with On/Off Rocker 1-Pole, 3-Way 277 V AC BA (Fluorescent) White, Ivory, Light Almond Color Kit 791EA6 
1-Pole, 3-Way 277 V AC = White, Ivory, Light Almond Color Kit 791EA7 
Incandescent 
Slide 1-Pole, 3-Way 120 V AC 1000W (Incandescent) White, Ivory, Light Almond Color Kit 791DZ0 
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LIGHTING Scan. Order. Done. [== 
Dimmer Switches Details on page A1. 


е? 
таа == 
{ 
w | 
ZA | 1 f 
{ | k Sunnata Traditional — Maestro C*L 
* 784K15 54YG43 | женіс 251188 
LE 
-.-- LM 
--- 6r - [^ 
Ariadni Maestro Skylark 
10P922 784K12 41.275 
Lighting Dimmers ssLUTRON. 


= Hard Wired 
Lighting dimmers allow users to vary the amount of voltage reaching a light fixture, which varies the brightness of the lamp. Light dimmer switches are variable- 
voltage devices designed to vary the brightness of lights by decreasing or increasing RMS voltage. 


Light 
White Ivory Almond | Almond 
No. of Item Item Item Item 
Lighting Technology Switch Type Gangs X Operating Voltage Max. Capacity @ 120VAC Series No. No. No. No. 
Lighting Dimmer 
Concealed with On/Off Rocker 
m 1-Pole, 3-Way 1 277 V AC = Diva® SPWLO | SPWK9 = = 
3-Wire Fluorescent, LED -4 poi 3-Way 1 120 V AC 8 A (Fluorescent Ballast) Divas SPWL2 | SPWL1 | — = 
CFL, Halogen, 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 250 W (CFL, LED), 600 W (Incandescent, Halogen) Diva? 36WG96 | 36WG98 | 36WG97 | 36WG99 
Incandescent, LED 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) Diva? CeL 10P916 | 10P917 | 10P918 — 
Fluorescent, LED 1-Pole, 3-Way 1 120 to 277 V AC 8 A (Fluorescent Ballast, LED) Diva? 36WH29 | 36WH27 | 36WH23 | 36WH28 
1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 600 W (Halogen, Incandescent) Diva® SPWLS | SPWL6 == = 
Halogen, Incandescent ^ 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 1,000 W (Halogen, Incandescent) Diva® 5PWL7 | 5PWL8 — — 
1-Pole 1 120 V AC 600 W (Halogen, Incandescent) Diva SPWL3 = = = 
1-Pole 1 120 V AC 300 W (ELV) Diva? SPWL9 = = = 
Low Voltage 1-Pole 1 120 V AC 600 VA (MLV) Diva? SPWNÜ | — = = 
Concealed with On/Off Toggle 
3 1-Pole, 3-Way 1 277 МАС — Ariadni® SPWJ6 | 5PWJ5 = — 
3-Wire Fluorescent, LED -4 ро) 3-Way — 31 120 V AC 8 A (Fluorescent Ballast) Апайпї® SPWJ8 | 5PWJ7 | — E 
CFL, Halogen, 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) Ariadni® CeL 10P922 | 10P923 | 10P924 — 
Incandescent, LED 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 250 W (CFL, LED), 600 W (Incandescent, Halogen) Ariadni® 36WG92 | 36WG94 | 36WG93 | 36WG95 
1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 1,000 W (Halogen, Incandescent) Ariadni® 4LX81 4LX80 = — 
Halogen, Incandescent 1-Pole 1 120 V AC 1,000 W (Halogen, Incandescent) AriadniS A4LX83 | 4LX82 | — = 
Front Accessible Service Switch (FASS), On/Off Paddle Switch 
Rem 1-Pole,3-Way — 1 120 V AC 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) Sunnata 784K15 | — — — 
Front Accessible Service Switch (FASS), Tap Switch 
CFL, ELV, Halogen, 1-Pole, 3-Way, 250 W (LED), 400 VA (MLV), 500 W = = = 
Incandescent, LED, MLV — Multilocation 120 V AC (ELV, Halogen, Incandescent) Maestro Тик? 
Nova T9 
3-Wire Fluorescent, LED 1-Pole 1 277 V AC = Nova T® 41760 — — — 
Push On/Push Off Switch, Rotary 
ES 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) Dalia TMKi4 | — - - 
Rotary 
1-Pole 1 120 V AC 1500 W (Halogen, Incandescent) Centurion 446N31 == = = 
1-Pole 1 120 V AC 2,000 W (Halogen, Incandescent) Centurion 446N32 — == — 
Halogen, Incandescent 1-Pole 1 120 V AC 600 W (Halogen, Incandescent) Traditional 54YG43 | = = = 
1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 600 W (Halogen, Incandescent) Traditional 54YG44 = = = 
Slide 
1-Pole 1 277 МАС = Nova T® 4LZ62 = = = 
3-Wire Fluorescent, LED 1-Pole 1 120 V AC 16 A (Fluorescent Ballast) Nova T9 4LZ61 — == = 
1-Pole 1 120 V AC 24 Fluorescent Ballasts or 16 A Nova T9 4LZ63 = = = 
Fluorescent, LED 1-Pole 1 Oto 10 V DC 8 A (Fluorescent Ballast, LED Nova T® 19YP95 = = = 
1-Pole 1 120 V AC 600 W (Halogen, Incandescent) Skylark® 4LZ78 41777 — — 
1-Pole 1 120 V AC 1,000 W (Halogen, Incandescent) Nova Т SPWP2 | 783HL0 — = 
-Pole 1 120 V AC 1500 W (Halogen, Incandescent) Nova T SPWP3 — == — 
Halogen, Incandescent 1-Pole 2 120 V AC 2,000 W (Incandescent) Nova T SPWPA | — = = 
1-Pole 1 120 V AC 600 W (Halogen, Incandescent) Nova T SPWP1 | 783HL2 E = 
1-Pole 2 120 V AC 1500 W (Halogen, Incandescent) Nova T — 783HL1 = — 
Slide with On/Off Rocker 
"m 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 8 A (Fluorescent Ballast) Skylark® SPWKO | SPWJ9 = — 
3-Wire Fluorescent, LED ^t bap 3-Way 4 277 V AC = Skylark® 18YP96 | 19YP97 | — = 
CFL, Halogen, 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) Skylark C-L& 19YP98 | 19YP99 | 19YRO1 — 
Incandescent, LED 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) Skylark Contour? CeL| 10P919 | 10P920 | 10P921 — 
1-Pole 1 120 V AC 600 W (Halogen, Incandescent) Skylark® 4V260 — — — 
Halogen, Incandescent 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 1,000 W (Halogen, Incandescent) Skylark Contour” | 13М192 | 13M193 | 13M194 — 
gen, 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 600 W (Halogen, Incandescent) Skylark® 4V261 34162 — — 
1-Pole 1 120 V AC 1,000 W (Halogen, Incandescent) Skylark® 41776 41715 — — 
1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 1,000 W (Halogen, Incandescent) Skylark® 41774 - - - 
1-Pole 1 120 V AC 600 VA (MLV) Skylark® 6E030 41719 = — 
Low Voltage 1-Pole, 3-Way 1 120 V AC 300 W (ELV) Skylark Contour" | 13M195 | 13M196 | 134197 — 
1-Pole 1 120 V AC 300 VA (ELV) Skylark® 6Е028 — == — 
Tapswitch with Rocker-Style Dimmer 
CFL, Halogen, 1-Pole, 3-Way, " _ 
incandescent, LED Multilocation 1 120 V AC 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) Maestro? CeL 25L186 | 25L187 | 25L188 
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—, 
@LUTRON. PHILIPS 28 [cg тая | y | 
j | | z 
Wireless Controls ыт 4 j | 
: | AM "E: = 7 
Can be installed іп any application for ` ТЕЛЕ : 784K17 > гт С 
increased energy savings. Feature Clear 784K19 i 32JA44 | М 29RX20 _ 32JA36 
Connect™ RF technology for reliable commu- 22 = a - 4 
nication. Compatible with wireless Lutron® & 32JA31 
sensors, this page. "n 784K25 784K20 784K16 
Communication Mfr. Item 
Description Method Lighting Technology Max. Capacity @ 120VAC Color Brand Model No. 
Wireless Lighting Dimmer 
way Original Smart -z Wireless RF = = White Luton — P-DIM-3WAY-WH 784К19 
Caseta Plug-In Lamp Dimmer pi SUL, Halogen, , 100 W (CFL. LED), 300 W (Incandescent) White Lutron PD-3PCL-WH — 32JA46 
Caseta Wireless 1000 W А Halogen, incandescent, 1,000 VA (MLV), 1,000 W (Halogen, А _ E 
In-wall Light Dimmer Wireless RF LED, MLV Incandescent), 250 W (LED) White Lutron PD-1ONXD-WH | TAK23 
Caseta Wireless In-wall Dimmer ; CFL, Halogen, ; " 5 
+ Pico Remote Contro Kit Wireless RF Incandescen "LED 150 m "e нш aidati ) White Lutron P-PKG1W-WH 784К21 
aseta Wireless In-wal қ , ELV, Halogen, А 7 N i -5МЕ- 
Light Dimmer Wireless RF Incandescen , LED, MLV W (ELV, Halogen, Incandescent) White Lutron PD-ONE-WH 784K25 
aseta Wireless In-wal А FL, Halogen, Light " d 
Light Dimmer Wireless RF noan escent, LED 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) Almond Lutron PD-6WCL-LA 784K28 
aseta Wireless In-wal Wireless RF, FL, Halogen, А т Y 
Light Dimmer 434.0 MHz ncandescent, LED 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) White Lutron PD-6WCL-WH 32JA44 
Caseta Wireless In-wal Wireless RF, CFL, Halogen, Е E 
Light Dimmer 434.0 MHz ncandescent, LED 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) Ivory Lutron PD-6WCL-IV — 32JA45 
Caseta Wireless Plug-in Dimmer ; CFL, Halogen, ; E F 
+ Pico Remote Control Kit үе ess RF ncandescent, LED 100 W (CFL, LED), 300 W (Halogen, Incandescent) White Lutron P-PKG1P-WH  784K20 
Dimmers and Switches ИТЕ? НЕ Halogen, Incandescent 600 W (Halogen, Incandescent) White Lutron MRF2-600M-WH 251189 
and Эште; "> и а po НЕ d = 600 W (Halogen, Incandescent) Ivory Lutron MRF2-600M-IV 251190 
mart Bridge Dimmer Kit wit " L, Halogen, Р ПС. 
In-wall dimmer and Pico remote Wireless RF ncandescent, LED 150 W (CFL, LED), 600 W (Halogen, Incandescent) White Lutron P-BDG-PKG1W 784К17 
Smart Lamp Timer Kit Wireless RF EL EMO S D 100 W (CFL, LED), 300 W (Halogen, Incandescent) ^ White Lutron P-BDG-PKGIP 784К16 
Wireless Dimmer Switch Wireless RF LED | 1000VA (Fluorescent) White Philips UID8451/10 454265 
Wireless Wall Switch " 6 C 
А А FL, ELV, Halogen, 3 A (General Purpose Fan), 475 W (MLV), 5 A (CFL, LED), А М DV. 
Caseta Dual Voltage 5A RF Switch Wireless RF incandescen ЕЙ, MLV 600 VA (MLV), 600 W (ELV, Ha ogen, ncandescent) White Lutron PD-5WS-DV-WH 784K26 
; E А А FL, ELV, Halogen, 3.6 A (General Purpose Fan), 6 A (CFL, LED), 720 А T т 
Caseta Wireless In-Wall Switch Wireless RF Incandescent, LED, MLV VA (MLV), 720 W (ELV, Plan. Incandescent) White Lutron PD-6ANS-WH  784K27 
А CFL, ELV, Fluorescent, 
; Қ А Wireless ВЕ ЕЕ 3 A (Fan Motor), 5 A (CFL, ELV, Fluorescent, А ИХ 
Caseta Wireless In-Wall Switch 434.0 MHz Halogen, Incandescani, Halogen, Incandescent), 600VA (MLV) White Lutron PD-5S-DV-WH 32ЈА28 
А CFL, ELV, Fluorescent 
А E ; Wireless RF, an^) Д 3 A (Fan Motor), 5 А (CFL, ELV, Fluorescent, ECN 
Caseta Wireless In-Wall Switch 434.0 MHZ Halogen, Incandescent; Halogen, Incandescent), 600VA (MLV) Ivory Lutron PD-5S-DV-IV 32ЈА29 
Caseta Wireless Smart А = : 
Switch Starter Kit Wireless RF — — White Lutron P-BDG-PKG1WS 784K18 
aseta Wireless Switch 
н А CFL, ELV, Halogen, А _ X 
& Remote Kit Wireless RF Incandescent, LED, MLV — White Lutron P-PKG1WS-WH 784К22 
Line Voltage Powered Wall Switch Wireless RF, — CFL Incandescent, LED 800 W (Fluorescent, Incandescent) White Lithonia Lighting SPODMR WR WH 30210 
я : ч Hubbell Wiring 
Wireless Wall Switches Wireless RF CFL, LED 5.8A (Fan Motor), 8.0A (CFL, LED) lvory Device-Kalems WLS12781 29RX19 
5 Я = ; ubbell Wiring 
Wireless Wall Switches Wireless RF CFL, LED 5.8A (Fan Motor), 8.0A (CFL, LED) White Device-Kellems WLS1278W  29RX20 
Mfr. Item 
Description Communication Method Use With Color Brand Model No. 
Wireless Remote Control 
Pico Remote Control (on/off/favorite) Wireless RF, 431.0 їо 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System vory Lutron PJ2-3B-GIV-LO1 32JA35 
Pico Remote Contro ene f/favorite) Wireless RF, 431.0 їо 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System White Lutron PJ2-3B-GWH-LO1 ^ 32JA34 
oi dud $ on/off Wireless RF Caséta Wireless, RA2 White Lutron PJ2-3BRL-GWH-FO1 784K30 
ВАЕ a (on/off/ Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System White Lutron PJ2-3BRL-GWH-LO1 32JA30 
BR gor a) (on/off/ Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System vory Lutron PJ2-3BRL-GIV-LO1 32ЈА31 
Pico Remote Control (on/off/raise/lower) Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System White Lutron PJ2-2BRL-GWH-LO1 —32JA32 
Pico Remote Control (on/off/raise/lower) Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System vory Lutron X PJ2-2BRL-GIV-LO1 — 32JA33 
Pico Remote Control (on/off Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz — Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System — White Lutron — PJ2-2B-GWH-LO1 32ЈАЗ6 
Pico Remote Control (on/off Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System vory Lutron PJ2-2B-GIV-LO1 32JA37 
Wireless Remote Control with Nightlight 
АҒЫННАН ЫШ Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System vory Lutron PJN-3BRL-GIV-LO1 — 32JA39 
FN eie dnd ightlight Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System White Lutron PJN-3BRL-GWH-LO1 32JA38 
Nigh ете Гол! rol with Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System White Lutron — PJN-2B-GWH-LO1 — 32JA40 
Nigh петао Соп rol with Wireless RF, 431.0 to 437.0 MHz Lutron Caseta Wireless System, Lutron Maestro Wireless System vory Lutron PJN-2B-GIV-LO1 32JM1 
Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
Accessories 
Pico 
Car Clip | Lutron PICO-CAR-CLIP 32JA48 
Pedestal, Single Cutron L-PED1-WH 32JA49 
Pedestal, Double Lutron L-PED2-WH 32JA50 
Caseta 
Smartbridge. Control of Caseta™ Devices and Lutron® Shades From A Smartphone or Tablet Lutron L-BDG2-WH 36WH05 
Fan Speed Control eia 
an speed Gontrols ILUTRON. 
. А à WHITE IVORY 
Dual-Slide Controls SPWK3 and 5PWKA feature slide up to increase fan Max. Mfr. Item Item 
i i i i Description Amps Model No. No. | 
speed or slide down to decrease fan speed, and a slide up to brighten lights Dual Slide to Off 15A 52-607 SPWK3  5PWK4 Ted 
or slide down to dim lights. Slide Controls 5PWK5 and 5PWK6 feature slide Slide to Off — . "m 15A 5Ғ50-Ғ 5PWK5 | 5PWK6 
up to increase fan speed or slide down to decrease fan speed. All models Ed ЕГІНШІ EDU NEKLENNGICOINNNACU NUN танас 
feature quiet, 3-speed design and include wallplate.120VAC. Wireless Fan Control 15A  PD-FSQN | 784K29 — 
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Sensor Switch. 


Wall Switch Occupancy Sensors 


= 120/277VAC 

= Motor Load 1⁄4 HP Rating 

= 180? viewing angle 

= Timer range: 30 sec. to 30 min. 


шая = » No neutral required 
| Passive infrared and passive dual-technology occupancy sensors automatically turn lights 
Nm On and Off as people enter and leave a room. By reducing the amount of time the lights are 


on, sensors cut energy consumption and significantly reduce energy costs. Sensors have an 
integrated photocell that can keep lights off if there is sufficient daylight in the room. Designed 
with a patent-pending wiring method that enables sensors to function with or without a neutral 


16A719 20VE45 connection. 
PASSIVE INFRARED (PIR) 
Sensors detect body heat in motion. They must be located where full line-of-sight is possible. 
DUAL TECHNOLOGY SENSORS (PIR AND MICROPHONICS™) 


— --- Feature an embedded microphone that hears sounds indicating occupancy in rooms with 
obstructions, such as bathroom stalls or office cubical areas. 


WHITE IVORY 
Watts Watts Mfr. Item Item 
ТЕР” Coverage Description © 120V @277V Model No. No. 
DEZ | Passive Infrared Occupancy Sensor with Nightlight 
wr 2025 sq. ft. Auto On (Default) or Manual On, Night Light 800 1200 WSX NL 16A719 | 164718 
| Passive Infrared Occupancy Sensor 
Dual Relay 800 1200 WSX 2P 20VE45 = 
Em 2000 sq. ft. Night Light, Dual Relay 800 1200 WSX2PNL | 20VE49 = 
Auto On (Default) or Manual On 800 1200 WSX 20VE43 — 
ж, Dual Technology PIR/Microphonic Occupancy Sensor 
Auto On (Default) or Manual On 800 1200 WSX PDT 20VE44 — 
2000 sq. ft Dual Relay 800 1200 X WSXPDT2P | 20VE46 = 
20VE49 20VE43 ' ` Auto On (Default) or Manual On, Night Light 800 1200 — WSXPDTNL | 20VE48 — 
Night Light, Dual Relay 800 1200 WSX PDT 2P NL | 20VE50 — 
Q9 
жу Wiring Device-Kellems 
C Wall Switch Occupancy and Vacancy Sensors 
I / = Field of vision: 180° 


= Rated for use with incandescent, fluorescent and LED lighting 
( = No neutral required, except where noted 


These sensors meet the latest codes and standards, and also provide LEED points in 


- Sustainable Sites, Energy and Atmosphere, Indoor Environmental Quality, and Innovative Design 
= Process categories. 
_ | Sensors with adaptive technology constantly monitor the controlled area and automatically 
ә | adjusts the sensitivity and time delay. This means that instead of manually adjusting the sensor 
at for seasonal changes, occupancy pattern changes, etc., the sensor automatically adjusts itself. 
36028 
DUAL TECHNOLOGY 
ы Combine both (PIR/US) technologies, minimizing the risk of false triggering. Neutral required for 
36DZ89 and 36DZ90. 
23NY61 
PASSIVE INFRARED 
Detects body heat and movement. Requires line of sight for optimal operation. 
IVORY WHITE GRAY 
Watts Watts Time Timer Description/ Mfr. Item Item Item 
Coverage Voltage @ 120V @ 277V Delay Range Special Features Model No. No. No. 
Dual Technology Motion Sensor 
1000 sq.ft,  120/277VAC 800/1000 1800  Adaptive/Digital 410 30 min. (1) Relay AD2000 360780 360781 360782 
© — 120/277VAC 800/1000 1800 Adaptive/Digital 410 30 min. (1) Relay, No Button AD2000N 360789 36DZ90 — 
Passive Infrared Motion Sensor 
1000sq.ft. —120/277VAC 800/1000 1800  Adaptive/Digital 410 30 min. (1) Relay AP2000 360791 36D292 — 
А 3-Way Capable, Selectable Manual/Auto- 
1200sq.ft. — 120/277VAC 1000 1800 Manual 20 sec. to 30 min. On Operation, Tamper Resistant Lens WS2000  23NY60 23NY61 29RX22 
Passive Infrared Motion Sensor with Nightlight 
1200sq.ft —120/277VAC 1000 1800 Manual 20sec. to 30 min, > Way Capable, Selectable Manual/Auto- WS2000N  29RX24  29RX25 | 29RX23 


On Operation, Tamper Resistant Lens 
Passive Infrared Occupancy Sensor 


1200 sq. ft. 120VAC 500/1000 = Manual 20 sec. to 30 min. ^ Auto-On Operation, Tamper Resistant Lens WS1000 23NY52 23NY53 — 
Passive Infrared Occupancy Sensor with Nightlight 

1200 sq. ft. 120VAC 500/1000 — Manual 20 sec. to 30 min. ^ Auto-On Operation, Tamper Resistant Lens WS1000N 23МҮ57 23NY59 — 
Passive Infrared Vacancy Sensor 

1200 sq. ft. 120VAC 500/1000 — Manual 20 sec. to 30 min.  Manual-On Operation, Tamper Resistant Lens М/51001 23МҮ55 23МҮ56 — 
Passive Infrared Vacancy Sensor with Nightlight 

1200 sq. ft. 120VAC 500 — Manual 20 sec. to 30 min.  Manual-On Operation, Tamper Resistant Lens WS1001N 23NY54 29RX21 — 
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$4 LUTRON. 


Wall Switch Occupancy and Vacancy Sensors 


= Field of vision: 180° 


36N228 TO 36N231 


LIGHTING 
Motion Sensors 


aes — 
= Coverage: 900 sq. ft. No neutral wire required (ground connection Ы 
= Time delay: adjustable — required for functionality). Occupancy sensor 5 
= Timer range: 1/5/15/30 min. loads: incandescent, halogen, MLV, CFL, LED, í Е 
= High-low sensitivity adjustment magnetic fluorescent, and electronic fluorescent. | | | 
Passive infrared sensors detect body 39 |n 45 AND 32JA43 а 
heat to determine when the space Switches all lighting loads. Meet è : К ~ 
is occupied. Work with standard ч ^ ТУЯ ОРАР en ri а | È 
3-way switches or up to 9 companion те i Әп poue 4 à E 
; ; requirements. TEE an 
switches. Occupancy versions can be т” -- ; 
set to auto-on/auto-off or manual-on/ 36WH09 TO 36WH22 1 
auto-off. Vacancy versions meetCA Sensors can control up to 25 ballasts or drivers. 36N229 22LU20 36WH13 
Title 24 requirements. UL Listed. Comply with Title 20 and Title 24 
Section 110.9. 
LIGHT 
Mtr. WHITE | IVORY | ALMOND) BLACK | BROWN | GRAY | ALMOND 
Max. Capacity @ 120VAC Voltage Use With Model Item No. Нет No. Item No. Нет No. Item No. Item No. Нет No. 
Passive Infrared Vacancy Sensor 
3.0A (Fan Motor), 6A (CFL, ELV, Fluorescent, = Қ Ы жə zu _ 15 m _ 
Halogen, Incandescent, LED, MLV) 120 to 277VAC MS-VPS6M2-DV | 36N230 
4.4А (Fan Motor), БА (CFL, ELV, Fluorescent, i S = = = = = = 
Halogen, Incandescent, LED, MLV) 120 to 277VAC MS-VPS6M2-DV 36N231 
150W (CFL, LED), 600W (Halogen, Incandescent) 120 to 277VAC MSCL-VP153M |22LU22 | 220023 | — — — = = 
Passive Infrared Occupancy Sensor 
4.4A (Fan Motor), бА (CFL, ELV, Fluorescent, Д + кең tm - ЕА ЯР 
Halogen, Incandescent, LED, MLV) 120 to 277VAC MS-OPS6M2-DV | 36N228 | 36N229 
150W (CFL, LED), 600W (Halogen, Incandescent) 120VAC — MSCL-OP153M |22LU20 2211/21 = = = = = 
Passive Infrared/Ultrasonic Occupancy Sensor 
4.4A (Fan Motor), 6A (CFL, ELV, Fluorescent, ы = = = = = 
Halogen, Incandescent, LED, MLV) 120 to 277VAC MS-B102 32JA42 | 32JA43 
For Use With 8A Electronic Fluorescent Ballast or LED Drivers—Passive Infrared Motion Sensor 0 to 10V DC Dimming Ballasts 
4.4A (Fan Motor), 8A (Fluorescent, LED) 120 to 277VAC_0 to 10V DC Dimming Ballasts М5-7101 -- |36WHi3 |36М/Н09 |36WH10 |36М/Н11 |36М/Н12 |36WH14 
For Use With 8A Electronic Fluorescent Ballast or LED Drivers—Passive Infrared Dimming Vacancy Sensor 0 to 10V DC Dimming Ballasts 
120 to 277VAC_0 to 10V DC Dimming Ballasts MS-Z101 36WH15 | — — — — — — 
4.44 (Fan Motor), 8А (Fluorescent, LED) 120 to 277VAC 010 10V DC Dimming Ballasts MS-Z101-V |36WH22 |36WH20 |36WHi6 36WH17 36WH18 |36WH19 36WH21 
2A (CFL, ELV, Fluorescent, Halogen, 120VAC — MS-OPS2 251178 251179 - - - - - 
Incandescent, LED, MLV) 120VAC — MS-VPS2 251180 251181 - - - - - 
3.0A (Fan Motor), 5A (CFL, ELV, Fluorescent, 120VAC = MS-OPS5M 251182 251183 - - - — — 
Halogen, Incandescent, LED, MLV) 120VAC — MS-VPS5M 251184 251185 - = — = — 
120 to 277VAC — MS-B202  |36WH0i | — — — — — — 
ee rr ee 120 to 277VAC MS-A102 |36МН02 |36WH03 | — = = = = 
alogen, Incandescent, LED, MLV) 120 to 277VAC MS-A202 |36WH04 | — = = = = = 
“AcuityControls. 
Fixture-Mount Sensors 
= 120/277V Ш --. 
= 800W at 120V к 
= 1200W at 277V 
= Timer range: 30 sec. to 30 min. 
Designed for commercial and industrial lighting control applications, these 20VE57 
sensors utilize passive infrared detection and feature interchangeable lenses for 
multiple mounting height and coverage pattern requirements. 
Mfr. Item 79 RE | 
: Description Coverage Includes Model No. MER m or mud 
ҮШ ЕШ ШЫ 2000 sq. ft. (2) Interchangeable Lenses LSXR610 20\Е57 
High Mount and High 40ft. (2) Interchangeable Lenses LSXR650 — 20VE58 


Mount Aisleway Sensor 


*sAcuityControls. 


Sensor Switch. 


Outdoor Motion Sensors 


These passive infrared (PIR) sensors provide both motion and daylight control 
of dimmable outdoor or wet-location fixtures. 120/277VAC. Mounts via 1⁄2" 
knockout (%" hole) in fixture or pole. UL listed, ROHS compliant, IP66. 


Description 
Low Mount, Turns Off Fixture When No Motion 


Low Mount, Dims Fixture to 40% When No Motion 


High Mount, Turns Off Fixture When No Motion 


High Mount, Dims Fixture to 40% When No Motion 


Voltage Color L 
LED Photocontrol Button 
120 to 277V AC Green ЗИ 
480V AC Yellow КЕД 
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Viewing Mfr. Item 

Angle Model No. 
360^ SBOR 10 ODP WH OV 38А933 
360^ SBOR 10 ODP WH 4V  38A934 
360^ — SBOR6ODPWHOV  38A935 
360° — SBOR6ODPWH4V  38A936 

Mfr. Item 

Ww Model No. 
3 іп DLL127 1.5 U 20VE59 
3 іп DLL4801.5CUL JU 20/Е60 


38A935 


901 
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Wiring Device-Kellems 


ar 7) Sga 
Ceiling- and Wall-Mount 
Occupancy Sensors 
a Timer Range: 8 min. to 40 min. 
Adaptive Technology constantly monitors the controlled area 
" and automatically adjusts to accommodate seasonal changes, 
UTI Т м occupancy pattern changes, etc., and minimize manual 
programming. Provide LEED points. Office white color. 
Control Units—Can be used with up to 4 low-voltage devices, 
1ND62 29RW75 except 29RW74 can control up to 6 devices. 
STANDARD UNIT WITH PHOTOCELL 
Installation Viewing Time Timer Mfr. Item Mfr. Item 
Type Coverage Voltage Angle Delay Range Model No. Model No. 
Passive Infrared/Ultrasonic, Occupancy Sensor 
1500 sq. ft. 120/277VAC 360° Adaptive 4 to 30 min. ATP1500CL 29RW66 — -- -- 
Ceiling 2000 sq. ft. 24VDC 360° Adaptive/Manual 8 to 40 min. ATD2000C 1ND52 ATD2000CRP 1ND53 
2000 sq. ft. 120/277 VAC 180* Adaptive 4to 30 min. ATD2000CL 29RW65 — — — 
Wall 1600 sq. ft. 24VDC 115° Adaptive/Manual 8 to 40 min. — = — | ATD1I600WRP 1ND51 
Passive Infrared Occupancy Sensor 
Ceiling 1500 sq. ft. 24VDC 360° Adaptive/Manual 8 to 40 min. АТР1500С 1ND56 ATP1500CRP 1ND57 
Wall 1600 sq. ft. 24VDC 115° Adaptive/Manual 8 to 40 min. == = — | ATP1600WRP 1ND58 
Ultrasonic Occupancy Sensor 
Ceilin 2000 sq. ft. 24VDC 360° Adaptive/Manual 8 to 40 min. ATU2000C 1ND62 ATU2000CRP 1ND63 
9 2000 sq. ft. 120/277 VAC 360° Adaptive 4 to 30 min. ATU2000CL 29RW73 — — — 
Description/ Mfr. Item 
Item Special Features For Use With Voltage Model No. 
Required Control Units for Low Voltage Sensors and Accessories 
Control Unit Auto-ON/Auto OFF 24VDC Ceiling and Wall Mtd Occ 120 to 277VAC CU300A 2YCJA 
Manual-ON/Auto-OFF Sensors, DSM Series SW 120 to 277VAC CU300M 29RW75 
Required Control Unit for Low Voltage Sensors 
; т z 24VDC Ceiling and Wall Mtd Occ 
Control Unit Selectable Auto-On/Auto Off/ Manual On-Auto Off Sensors, DSM Series SW 120 to 277VAC CU300HD 29RW74 
Accessories 
Daylight Sensor Control for Up to (50) Ballasts 0 to 10VDC Dimming Ballasts 0 to 10VDC DHTD 29RW77 
А Decorator Style, Low Voltage, Manual-On Vacancy Operation, un 
Low Voltage Wall Switch Momentary Push Button, Specification Grade Mfr. No. CU300M, CU300HD DSM30W1 29RW78 
Auxiliary Relay Desired to Switch More than One Circuit when Occupancy is Sensed Міг. No. CU300A, CU300M, CU300HD 24VDC AAR 1ND47 
*sAcuityControls. 
Ceiling Mount Occupancy Sensors 
Reversible line/load wiring simplifies installation. Great for offices, classrooms, restrooms, 
Closets, and many other spaces. 
POWER PACKS 
Powers remote low voltage sensors. Integrated relay switches the lighting load On and Off. 
Watts Watts Mfr. Item 
Description Voltage Coverage © 120V @277V Model No. 
Occupancy Sensor, Passive Infrared 
Line Voltage, Small 
Motion Detection 120/277VAC 500 sq. ft. 800 1200 CMR 9 6DXE4 
Line Voltage, Large 
Motion Detection 120/277VAC 2500 sq. ft. 800 1200 CMR 10 6DXE2 
Low Voltage, High Mount, — = 
6DXD8 Requires Power Pack 12/24VDC 2800 sq. ft. CM 6 6DXD8 
Power and Relay Packs 
20A Relay Input 120/277VAC, Output 15 to 24 VDC PP20 6DXG8 
Wiring Device-Kellems 
36DZ95 Provide advanced and accurate passive infra- 
red (PIR) technology for unequaled occupancy 
= \ / detection and false trip immunity. Low bay 
replacement lenses are available for 8- to 16-ft. 
mounting heights. 
Description/ 
Installation Timer Special Operating Mfr. Item 
| Coverage Voltage Type Range Features Temp. Range Model No. 
Indoor Use 
24VDC Fixture Mount 41090 min. — 32° to 149°F  HMHB2LV9 36ЕА02 
500 sq. ft. @ 30 ft. Mounting Height 12010 347VAC Fixture Mount 41090 min. (1) Relay 32° to 149°F HMHB219 360795 
120 to 347VAC Fixture Mount 41090 min. (2)Relays 32° їо 149°F HMHB229 360797 
Outdoor Use 
5500 sq. ft. @ 30 ft. Mounting Height 12010 347VAC — Fixture Mount 4/8/16/30 min. (1) Relay -40° їо 149°Е HBSXT13 29RW98 
Required Control Unit for Low Voltage Sensors 
29RW98 120 to 277VAC Input CU300HD  29RW74 
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LIGHTING 
Wall Packs 


53VY33 


53WA27 C 


LED Anti-Glare Wall Packs 


Wall-mounted fixtures cast a bright, clean light and reach full brightness instantly. A shielding device projects light downwards to minimize glare and prevent light 
pollution. LED lamps last longer and use significantly less energy than other lamp types, produce very little heat, and can withstand temperature changes and 


53XH35 


31A143 


446M65 


B Css 


Emergency Lighting 


(a 


LITHONIA 
LIGHTING. 


humidity. 
LED 3000K 4000K 5000K 
Fixture Light Replacement Item Item Item 
Wattage Voltage Distribution For Sensor Type Series Color Lumens No. Lumens No. Lumens No. 
Big Beam 
18 W 120/277V АС = == Photoce = Bronze = — 600 Іт, 1,600 Im — 783HN7 = = 
Evolve 
12 W 120 to 240 V AC ype IV 50 to 250W HID Integral — Bronze 1.700lm 1785ВН9 — — 1,700lm Т85ВТІ 
27W 120 to 277 V AC ype IV 50 to 250W HID Integral — Bronze 4,000 Im 785RT3 — -- -- — 
Exo 
13W 120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH Photoce LNC Bronze = = 1,150 Im 53VZ39 1,132 Im 21RU45 
120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH = LNC Bronze = — — — 1,1132 m 218044 
120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH Photoce Geopak Bronze = = 1,556 Im 53WA12 | 1,613lm — 53WA16 
120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH Photoce Geopak White = — 1,556 Im 53WA13 | 1,613lm — 53WA17 
120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH Photoce Geopak Bronze = == 1,550 Im 53WA?28 = = 
15W 120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH Photoce Geopak White = = 1,550 Im 53WA29 — = 
120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH Photoce Geopak Bronze — = 1,550 Im 53WA44 — — 
120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH Photoce Geopak White = — 1,550 Im 53WA45 = = 
120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH — Geopak Bronze — — = — 1.613 Іп 538WA14 
120 to 277 V AC ype 100W HPS/MH Photoce LNC Bronze — = 1,500 Im 53/746 1,539 Im 53/753 
17W 120 to 277 V AC ype IV 100W HPS/MH — LNC Bronze — — 1,535 Im 53V749 | 1,557 п 53/756 
120 to 277 V AC ype IV 100W HPS/MH Photoce LNC Bronze — — 1,535 Im 53VZ50 | 1,557Im 53/757 
20W 120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH Photocontrol Sling Bronze == = 2,310 Im 53XX78 2,263 Im 53XX77 
22W 120 to 277 V AC ype 200W HPS/MH Photoce LNC Bronze = = 1,989 Im 53VZ61 = = 
120 to 277 V AC ype 200W HPS/MH — LNC Bronze — — — — 2,0241т 21В047 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH — LNC2 Bronze — — 2,616 Im 53VY33 — — 
28W 120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocontrol LNC2 Bronze — = 2,616 Im 53VY34 = = 
120 to 277 V AC ype IV 150W HPS/MH Photocontrol LNC2 Bronze = = 2,783 Im 53VY42 2,797 Im 53VY57 
120 to 277 V AC ype 100W HPS/MH Photocontrol Sling Bronze = = 3,060 Im 53XX80 3,270 Im 53XX79 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH = Geopak Bronze = = 2,789 Im 53WA09 | 2,8921m 53WA20 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH — Geopak White — — 2,789 Im 53WA11 | 2,8921І1 53МА21 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocell Geopak Bronze = = 2,789 Im 53WA18 | 2,892 1п 53\\/А22 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocell Geopak White — — 2,789 Im 53WA19 | 2,892 1п 53МА23 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH — Geopak Bronze — — 2,836 Im 53WA25 — — 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH — Geopak White — — 2,836 Im 53WA27 — — 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocell Geopak Bronze = — 2,836 Im 53WA34 — — 
30W 120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocell Geopak White — — 2,836 Im 53WA35 — — 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH = Geopal Bronze = = 2,836 Im 53WA41 = = 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH = Geopal White = — 2,836 Im 53WA43 — — 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocell Geopal Bronze = == 2,836 Im 53WA50 = = 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocell Geopa White = — 2,836 Im 53WA51 = — 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH == GeoPa Bronze = = = = 3,756 Im 480F73 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocontro GeoPa Bronze == = = = 3,756 Im 480F74 
120 to 277 V AC ype IV 150W HPS/MH — GeoPak Bronze — — — — 3,656Im 480Е76 
120 to 277 V AC ype IV 150W HPS/MH Photocontro GeoPa Bronze — — == = 3,656 Im 480F77 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocontro| LNC2 Bronze — — 4,014 Im 53VY65 — — 
42.7W — 120t0277 V AC ype IV 150W HPS/MH = LNC2 Bronze — — 4,270 Im 53VY70 — — 
120 to 277 V AC ype IV 150W HPS/MH Photocontro LNC2 Bronze = = 4,270 Im 53VY71 = = 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH Photocontro! Sling Bronze = = 5,526 Im 53XX84 5,548 Im 53XX83 
120 to 277 V AC ype IV 200W HPS/MH Photocontro GeoPa Bronze — = 5,664 Im 480F71 5,678 Im 480F83 
50 W 120 to 277 V AC ype IV 200W HPS/MH — GeoPa Bronze — — 5,664 Im 480F70 | 5,678 іп 480Е82 
120 to 277 V AC ype 200W HPS/MH = GeoPal Bronze = = = — 5,833 Im 480F79 
120 to 277 V AC ype 200W HPS/MH Photocontro GeoPal Bronze = = = — 5,833 Im 480F80 
80 W 120 to 277 V AC ype 250W HPS/MH Photocontro! Sling Bronze = = 8,079 Im 53XX86 8,061 Im 53XX85 
Lithonia Lighting 
gW 120 to 277 V AC ype 60W INC; 13 to 15W CFL — OLLWD Black — — 533 Im 420184 — — 
14W 120 to 277 V AC ype 100W INC; 23 to 26W CFL — OLLWU Black — — 947 Im 420V85 = — 
120 to 277 V AC Type 70W HPS/MH = DSXW1 LED Bronze — — 2,684 Im 314133 — — 
26 W 120 to 277 V AC ype 70W HPS/MH — DSXW1 LED Bronze — — 2,757 Im 314134 = — 
120 to 277 V AC ype IV 150W HPS/MH — DSXW1 LED Bronze — — 5,554 Im 314147 — — 
120 to 277 V AC ype IV 150W HPS/MH — DSXW1 LED Bronze = — 2,808 Im 314146 — — 
29W 120 to 277 V AC ype 400W HPS/MH — KAXW Bronze — — — — 3,607 Im 53ХН35 
120 to 277 V AC Type 150W HPS/MH — DSXW1 LED Bronze — — 5,309 Im 314136 — — 
46 W 120 to 277 V AC ype IV 150W HPS/MH = DSXW1 LED Bronze — — 5,343 Im 314138 — — 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH — DSXW1 LED Bronze — — 5,454 Im 314137 — — 
120 to 277 V AC Type 150W HPS/MH — DSXW2 LED Bronze — — 5,360 Im 314142 — — 
47W 120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH — DSXW2 LED Bronze — — 5,529 Im 314143 — — 
120 to 277 V AC ype IV 150W HPS/MH — DSXW2 LED Bronze — — 5,455 Im 314144 — — 
120 to 277 V AC ype IV 175W HPS/MH — DSXW2 LED Bronze — — 5,450 Im 314145 — — 
49W 120 to 277 V AC ype 400W HPS/MH = KAXW Bronze — — 6,115 Im 53XH38 | 6,222Im ^ 53XH36 
AW 120 to 277 V AC Type 150W HPS/MH — DSXW2 LED Bronze — — 7,949 Im 314139 — — 
120 to 277 V AC ype 150W HPS/MH — DSXW2 LED Bronze — — 8,199 Im 314140 = — 
79 W 120 to 277 V AC ype IV 400W HPS/MH = KAXW Bronze — — 9,708 Im 53XH39 — — 
120 to 277 V AC ype 400W HPS/MH — KAXW Bronze — — — — 9,6111m — 53XH37 
LumaPro 
15W 120 V AC NEMA 6x6 250W HPS/MH = = Bronze = = = = 1.450Іп 54ЕР96 
20 W 120t0277 МАС МЕМА5х5 150W HPS/MH — — Black — — — — 2400Ilm 452М14 
50W 120t0277 VAC МЕМА5х5 250W HPS/MH = = Bronze = = = = 5,2501т 446М65 
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LIGHTING 
Wall Packs 
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High-Pressure Sodium & Metal 
Halide Anti-Glare Wall Packs 


These anti-glare wall packs Fixture . Light. Color Item 
cast light downwards around een Lumens Distribution — Temp. Color No. 
23Y142 building perimeters. They use 100W — 120VAC — 9500Im _ Typelll — 2,000K Bronze 23Ү141 
either high-pressure sodium 150W 120 V AC 16,000 Im Туре Ill 2,000 K Bronze 23Y142 
i Metal Halide 
(HPS) or metal halide (MH) зоолу ...120VAC — 8100im — Typelil 4000K Bronze | 23Y144 
lamps. 12010277 V АС 8,1001т Type IV 4,100 K — 4GWG7 
4GWG7 400W 12010 277 МАС 40,000Im Туре IV 4,100 K = 4GWH2 
ts0w 12010277 VAC 14,00011 Typelll 4,300 K Bronze 23Ү145 
12010277 V AC 14,0001m Туре IV 4,300 K — 4GWG9 
LED 
Fixture Light Replacement Item 
Wattage Voltage Lumens Distribution For Sensor Туре — Color Brand No. 
LED Compact Wall Packs 
Color Temperature: 4000K 
10W 12010277УАС 1,227 Im ype IV 75W HPS/MH = Bronze Lithonia Lighting — 60HJ77 
11W 120 їо 277 МАС 1,550 Im уре IV 100W НРЅ/МН = Bronze Lithonia Lighting — 60HJ81 
12W  120t0240VAC 1,700 Im ype IV 50 to 250W HID Integral Bronze Evolve 785RT0 
20W 12010277 VAC 2,500im Туру SOW HES, ZOW Photocontrol Bronze Exo 45VT71 
108 W 120 to 277 VAC 13,850 Im ype III 100 to 400W MH — Bronze Lithonia Lighting 611740 
55FD80 11K571 120 to 277 VAC 13,200 Im ype ШІ 70 to 400W HID — Bronze Lithonia Lighting 611742 
А Color Temperature: 4000K, 5000K 
" 15W 120 to 277 VAC 1,900 Im ype IV 100W HPS/MH Photocell Bronze LumaPro 55FD80 
Pp me. 12010277 VAC 1,9001m — TypelV _ 100WHPS/MH Photocell ^ Bronze Махійе 787МЕ5 
LIGHTING. Color Temperature: 5000K 
100W INC; 23 "T 
MaxLite’ WeHarris Lighting 10W 120to277V AC 1,200 Im — 10 26W CFL — Bronze WF Harris Lighting 11К571 
A NEW WAVE OF LIGHT Innevative Lighting Designs Since 1970 ТЕТ 12010 277 МАС 1,349 Im уре 50W HPS/MH Photocell Bronze Exo 656N75 
C t W. il P k 120t0277 VAC 1,550 Im ype IV 100W HPS/MH = Bronze Lithonia Lighting — 60HJ80 
DG: 
ompac a аскѕ 20W 12010277 VAC 25001m туре SOW HES TOW рроосопітої Bronze Exo 45VT73 
Compact wall packs have a length or width less than „у 5w i590 277v AC 2424lm Туре TOW HFS/MH, = Bronze W F Harris Lighting 60WT73 
11" and take up a smaller mounting space than 22W 120t0277VAC 2950m Туре CFL to 100W MH = Bronze Lithonia Lighting 611139 
full-size wall packs, making them a good choice for 24W 12010277 VAC 2,9001 ype IV 150W HPS/MH = Bronze Lithonia Lighting — 60HJ78 
exterior walls that have narrow surface areas. These 40 120 0 % Y АС 1008 т уре Т d Mn Photocell Bronze __ Exo Wi EH 
H i 3 В H i 0 А т уре H = ronze Lithonia Lignting 
outdoor lighting fixtures project widespread light 69W 12010277 VAC 92001  TypelV 400W HPS/MH = Bronze Lithonia Lighting  GOHJ82 
onto building grounds and walkways to increase 100W 12010277 VAC 2,950 Im ype 7010 400WHID Photocel Bronze Lithonia Lighting  61HR60 
visibility for pedestrians and enhance security. They 108 W 1% 9 57 у Ac 13550 m ype 100,to AOW M H = Bronze Li попа Ligh ing E m 
n i i n i 0 , т ре 0 = ronze Lithonia Li in 
are typically used to illuminate commercial build- High-Pressure Sodium (HPS) Compact Wall Packs т 
ings, office complexes, recreational facilities, and High Pressure Sodium 
apartment complexes. 70W 120 V AC 3,500 Im ype 70W HPS/MH Photocell Bronze LumaPro 5ММ59 
LJ e 
Full-Size Wall Packs АЕ 


These wall packs have а length or width greater than or equal to 11" апа are typically used to illuminate large areas, 
such as commercial building perimeters and office complexes. They cast widespread light to provide added visibility and 


m 


can help deter vandals and unauthorized access to perimeters. They are also a good choice for doorway and loading 
areas in need of extra security lighting, or places where dark sky compliance is not required. 


LED 4000K 5000K 
45VT78 Fixture Light Replacement Item Item 
Wattage Voltage Distribution For Color Series Lumens No. Lumens No. 
LED Full-Size Wall Packs 
Exo 
32 W {20to277VAC Туре ПТ 250WHPS/MH Bronze PVL3 = = 3,383 Im 54EN89 
120 to 277 V AC pe lll | 250W HPS/MH Bronze PVL3 = = 4,277 lm 54EN90 
54W 12010277 V AC Туре М  250WHPS/MH_ Bronze WGH — — 6,372 Im 53VZ74 
120 to 277 V AC pelV — 250W HPS/MH Bronze PGM3 7,889 Im 45VT76 8,064 Im 45VT77 
72W 12010277 V AC Type lil 250М/ НРӘ/МН Bronze PVL3 6,615 Im 45VT78 6,778 Im 45VT79 
480 V AC ype Iil 250W HPS/MH Bronze PVL3 6,615 Im 54EN87 6,778 Im 54ЕМ88 
480 V AC ype М 250W HPS/MH Bronze PGM3 7,889 Im 53/779 8,064 Im 53VZ80 
102W 120 to 277 V AC ype / _ 400W HPS/MH Bronze WGH = — 12,134 Im 53VZ75 
Lithonia Lighting 
48 W 120 to 277 V AC ype Iil 250W HPS/MH Bronze TWP 5,174 Im 483P92 5,174 Im 483P93 
78 Ү/ 120 to 277 V AC ype Ill —400W HPS/MH Bronze TWH 9,214 Im 483P90 9,214 Im 483P91 
LumaPro 
28 W 120 to 277 V AC ypelV 150W HPS/MH Bronze — — — 3,640 Im 55FD76 
40W 120 to 277 V AC ypelV — 175W HPS/MH Bronze = == = 5,540 Im 55FD77 
50W 120 to 277 V AC ype М 250W HPS/MH Bronze = == == 7,065 Im 55FD78 
80 W 120 to 277 V AC ype IV 400// HPS/MH Bronze = = = 11,375 Im 55FD79 
Fixture Light Item 
Wattage Voltage Lumens Distribution Sensor Туре Color Brand No. 
High-Pressure Sodium (HPS)/Metal Halide (MH)/Induction/Compact Fluorescent (CFL) Full-Size Wall Packs 
Compact Fluorescent 
126 W 120 V AC 3,200 Im Type IV — = LumaPro 4GWG6 
High Pressure Sodium 
100 W 120 to 277 V AC — NEMA 4 Photocell Brown Hubbell Killark 4KGP8 
150 W 120 to 277 V AC = NEMA 4 Photocell Brown Hubbell Killark 4KGP9 
120 V AC 14,500 Im Type III — Bronze LumaPro 5MM61 
Induction 
40 120 V AC — — — — LumaPro 4RNK5 
80 120 V AC = = = = LumaPro 4RNK6 
55FD76 Metal Halide J 
150W 120 to 277 V AC = NEMA 4 Photocell Brown Hubbell Killark 4KGR1 
504 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Parking Garage & Canopy Lights 


І ] (a | 
LED Parking Garage Lights :22: £27 


= 120/277V AC P 
Overhead lighting fixtures cast widespread, uniform light in interior "^ 2 


areas of parking structures to increase visibility for pedestrians and — = 
vehicles. They mount to surfaces, pendants, or recesses of structure е. agi LXEP Series 
ceilings, soffits, or overhangs. Linear fixtures are long and narrow, =з = ЕЕ VAP Series 53XxdH 
making them suitable for lighting garage corridors and stairwells. 
Low-Profile fixtures help ensure vehicle clearance in parking struc- 
tures with a low ceiling height, while Pendant fixtures are a common Series LSQ1 
choice for structures with variable ceiling heights. 488U66 - 
LED 
Color Fixture Light Lighting Housing Replacement Item 
Temp. Lumens Wattage Distribution Certification H Color For Brand Series No. Series DSXPG 
LED Linear Parking Garage Lights 26X738 
4 ft Nominal Length 
4,000 Im 33 W == == 4Vsin Opaque 70W MH/HPS Lithonia Lighting УАР. 21P675 
4000K — 4,100 Im 36W — DLC Premium 5%in White — (2) T8 Fluorescent/HID Columbia Lighting LXEP 45/Т40 
5,850 Im 52W = DLC Premium 5%in White — (2) T8 Fluorescent/HID Columbia Lighting LXEP — 45VT39 
4,000 Im 33W == DLC 8 ^in = 70W MH/HPS Lithonia Lighting VAP 390733 
4,900 Im 47W = DLC 5%in — White (2) T8 Fluorescent/HID Columbia Lighting LXEP 53ХХ88 
5000K — 6,000 Im 49W = = 8 Ain = 100W MH/HPS Lithonia Lighting VAP 390730 IEEE. 
6,000 Im 49W - DLC 8 in — 100W MH/HPS Lithonia Lighting VAP 390732 
6,000 Im 49W = DLC 4 Vs in Clear 100W MH/HPS Lithonia Lighting УАР 470X75 
LED Low-Profile Parking Garage Lights 
Square 2 
‘00K 460017 — 40W Type V Square DLC Premium (іп Bronze 100W MH/HPS Exo (501 488066 Series PGX 
4,6001т 40W Туре У Square DLC Premium — 4 in Gray 100W MH/HPS Exo 1501 488067 39UR38 
LED Pendant Parking Garage Lights 
Rectangle 
3,870 Im 37 W ype V DLC 3%6in White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG 26Х728 
4,130 Im 37W ype V DLC 3 біп White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG  26X726 
40006 — 7,516Im 74W ype V DLC 3%s6in_ White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG 26Х738 
1,986 Im 74W ype V DLC 3%/sin White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG 26Х737 
8,019 Im 74W ype V DLC 3 віп. White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG  26X739 
3,894 Im 37W ype V DLC 3%6in White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG 26Х713 SRT1 
3,942 Im 37W . Asymmetric DLC З віп. White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG 26Х715 56р242 
водок —4.155 Im 37W ype V DLC 3%ein White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG 26Х711 
5,543 Im 46W Asymmetric DLC 3 біп White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG 26Х716 
1,562 Im 74W ype V DLC 3 віп White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG 26Х723 
1,653 Im 74W_ Asymmetric DLC 3%6in White 175W MH/HPS Lithonia Lighting DSXPG 26Х725 a - 1 
Round d өтетіні 
4000K 3,795 Im 30W ype V DLC 8in White 175W MH/HPS Lithonia Lighting PGX . 39UR39 4 
5,267 Im 47W ype V DLC 8in White 175W MH/HPS Lithonia Lighting PGX 390838 € » 
LED Standard Parking Garage Lights 
3,700 Im 35W урем DLC Premium 3 %in = 100W MH/HPS Beacon SRT1 560742 
3,700Im — 35W ypeV DLC Premium 3 ¥ in = 100W MH/HPS Beacon ӨНТІ 560743 = ш./ 
5,040 Im 56W ype V DLC 9in White 175W MH/HPS Evolve EG2R 48ТМ37 —— 
5,700 Im 55W урем DLC Premium 3 “in = 100W MH/HPS Beacon SRT1 560744 EG2R Series 
5,700 Im 55 W ype V DLC Premium З іп = 100W MH/HPS Beacon ӚНТІ 560745 
6,000Im 50W ypeV ОГС Premium 4іп = 175W MH/HPS Beacon SRT2 560746 48TM37 
4000K — 6,000 Im 50W ypeV DLC Premium  4in — 175W MH/HPS Beacon ЅАТ2 560747 
8,000 Im 65 W ypeV DLC Premium  4in = 175W MH/HPS Beacon SRT2 560748 
8,000 Im 65W ypeV DLC Premium 4іп = 175W MH/HPS Beacon SRT2 560749 
10,0001І1 — 85W ypeV DLC Premium  4in = 250W MH/HPS Beacon SRT2 560750 
10,000 Im 85// ypeV — DLCPremium  4in = 250W MH/HPS Beacon SRT2 560751 
12.000 Im — 100 W ype V DLC Premium  4in = 400W MH/HPS Beacon SRT2 560752 
12,000 |m — 100 W урем DLC Premium  4in = 400W MH/HPS Beacon SRT2 560753 
5000K 5,0401Іт 56 W ype V DLC 9in White 175W MH/HPS Evolve EG2R 48ТМ38 Series SRT2 
Square 
4000K  9,3000m 75W Туре У Square DLC Premium біп Bronze 250W MH/HPS Exo [S02 488068 560246 
| бА нин 
LED Canopy Lights Agua “chars Lighting 


Ceiling-mounted fixtures project a 360° widespread beam of light in building entrances 
and drive-through entryways to provide added visibility for pedestrians and vehicles. 
They use LED lamps, which reach full brightness instantly, last longer, and use signifi- 


—_— ECLS Series 


cantly less energy than canopy lights with other lamp types. LED Low-Profile Canopy 54YN71 
Lights have a slim design that provides more clearance with a height of 5" or less CNY Series | . 
from the ceiling to the base of the fixture. LED Standard Canopy Lights have a 494P56 1200 LED Series 
А " s қ 11К572 
height of 5" or greater from the ceiling to the base of the fixture. 
LED 
Color Fixture Lighting Housing Replacement Item 
Temp. Lumens Wattage Voltage Certification H Color For Brand Series No. 
LED Low-Profile Canopy Lights 
Square 
3,500 Im 27 W 120-277V АС DLC Premium 4 vin Bronze 100W MH/HPS Lithonia Lighting CNY 494P56 
3,700 Im 29W 120-277V АС DLC Premium 2 Vin White 150W HPS/100W MH Evolve ECLS 54YN72 
4000K 4,500 Im 35W 120-277/ АС DLC Premium 4 Үзіп Bronze 150W MH/HPS Lithonia Lighting CNY 494P57 
5,400 Im 39 W 120-277V АС DLC Premium 2 vin White 150W HPS/100W MH Evolve ECLS 54YN71 
6,600 Im 52W 120-277V АС DLC Premium 4 vin Bronze 175W MH/HPS Lithonia Lighting CNY 494P58 
5000K 3,700 Im 29 W 120-277V АС DLC Premium 2 vin White 150W HPS/100W MH Evolve ECLS 54YN74 
5,400 Im 39W 120-277V АС DLC Premium 2 Vin White 150W HPS/100W MH Evolve ECLS 54YN73 
Round 
4000K 1,077 Im 16.6 W 120V AC — 35s in Bronze 100W INC Lithonia Lighting OLCFM 22LU32 
LED Standard Canopy Lights 
Square 
4000K 4,000 Im 45W 12010 277 VAC DLC 12in — 100W INC; 23 to 26W CFL W F Harris Lighting 1200LED 11К572 
Color Temperature: 5000K 
5000K 2,424 Im 215W 12010277 V AC — 77 in — 70W HPS/MH; 150W HPS/MH W F Harris Lighting 80LED | 60М/Т72 
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Autobahn Series 
53XH19 


Evolve Series 
54ZU96 


Ratio 
Series 
499H85 


D-Series 
22EL95 


KAX Series 
53XH48 


RSX1 LED Series 
494P64 


LumaPro 
436R33 
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LED Parking Lot Fixtures 


These pole-mounted fixtures project maximum light over large areas to provide high visibility so pedestrians and vehicles 
can safely navigate their way through. They use LED lamps, which cast a bright, clean light, reach full brightness instantly, 
and use significantly less energy than metal halide parking lot lights. They are commonly used to replace worn out traditional 
lamps in existing parking lot lights. 


Mount Color 
Type Temp. 
American Electric 
Autobahn Series 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 


Arm 


Beacon 
Ratio Series 
Square 200 
Ат ——4000К 
Evolve 
Evolve Series 
4000K 
Slipfitter 4000К 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
Lithonia Lighting 
D-Series 


Universal 


4000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 


Pole 


KAX Series 
4000K 
4000K 
5000K 
5000K 

Pole 5000K 
5000K 
5000K 
5000K 
5000K 

RSX1 LED Series 

4000K 

4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 
4000K 


Pole 


LumaPro 
— 5700K 
Arm 5000K 
Slipfitter 5000К 
Stonco 
AL150 Series 
4000K 
Arm — 4000K 
AL70 Series 


4000K 
Arm 
4000K 


Lumens 


12,818 Im 
13,776 Im 
17,367 Im 
18,595 Im 
20,094 Im 
21,505 Im 


12,000 Im 
18,000 Im 
21,000 Im 


5,000 Im 
9,000 Im 
10,000 Im 
15,000 Im 
15,000 Im 
15,000 Im 
15,000 Im 
20,000 Im 
20,000 Im 
20,000 Im 
20,000 Im 
25,000 Im 
25,000 Im 
30,000 Im 
30,000 Im 
30,000 Im 
30,000 Im 


7,573 Im 
7,620 Im 
11,835 
12,280 
12,742 
12,742 
13,221 
16,040 
16,177 
16,644 
24,373 
24,373 
25,290 
35,105 


зззззззззззз 


16,609 Im 
18,251 Im 
12,750 Im 
16,902 Im 
18,572 Im 
22,217 Im 
26,572 Im 
33,389 Im 
36,674 Im 


14,397 Im 
16,360 Im 
16,574 Im 
16,796 Im 
22,022 Im 
30,267 Im 
30,663 Im 
31,075 Im 


8,400 Im 


1,990 Im 
12,540 Im 


21,600 Im 
22,000 Im 


11,400 Im 
11,700 Im 


Fixture 
Wattage 


94W 
94W 
135 W 
135 W 
168 W 
168 W 


100 W 
135 W 
165 W 


39W 
84 W 
82 W 
101W 
116 W 
116 W 
116 W 
140 W 
140 W 
140 W 
140 W 
187 W 
187 W 
239 W 
239 W 
240 W 
240 W 


74W 
74W 
89 W 
89 W 
102 W 
102 W 
102 W 
138 W 
134 W 
138 W 
185 W 
185 W 
185 W 
270 W 


130W 
130 W 
96 W 
130 W 
130 W 
160 W 
200 W 
248 W 
248 W 


109 W 
133 W 
133 W 
133 W 
147W 
244 W 
244 W 
244 W 


140 W 


60 W 
100 W 


150 W 
150 W 


70 W 
70 W 


Voltage 


120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 


120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 


120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 


120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 


120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 


120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 
120-277V AC 


100-277V AC 


120-277V AC 
120-277V AC 


120-277V AC 
120-277V AC 


120-277V AC 
120-277V AC 


m StONCO 


Light 
Distribution 


Type 111 
Type V 
Type III 
Type V 
Type IIl 
Type V 


Type IV 
Type Ill 
Type 111 


Type 11 Wide 
Type II Wide 
Type 11 Wide 
ype IV Wide 
Type IV Asymmetric Forward 
Type IV Asymmetric Forward 
ype IV Wide 
Type IV Asymmetric Forward 
Type IV Asymmetric Forward 
ype IV Wide 
ype IV Wide 
ype IV Wide 
ype IV Wide 
Type IV Asymmetric Forward 
Type IV Asymmetric Forward 
ype IV Wide 
ype IV Wide 


ype 
ype 
ype 
ype V 
ype 
ype 
ype V 
ype 
ype 
ype V 
ype 
ype 
ype 
ype 


ype 
ype 
ype 
ype 
ype 
ype 
ype 
ype 
ype V 


Type V Wide 
Type III Wide 
Type IV Wide 
Type V Wide 
Type IV Wide 
Type 11 Wide 
Type IV Wide 
Type V Wide 


<< 


«e << 


Type V 
Type V 
Type V 


Type ІІ 
Type V 


Type III 
Type V 
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LED 
Replacement 
For 


150 to 400W HPS 
150 to 400W HPS 
150 to 400W HPS 
150 to 400W HPS 
150 to 400W HPS 
150 to 400W HPS 


250W MH/HPS 
400W MH/HPS 
400W MH/HPS 


100W MH/HPS 
250W MH/HPS 
150W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/H 
1000W MH/H 
1000W MH/H 

/ 


1000W МН 


Р5 
Р5 
Р5 
H PS 


250W MH 
250W MH 
250W MH 
250W MH 
250W MH/HPS 


/HPS 

/ 

/ 

/ 

/ 
250W МН/НР5 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 


H 

HPS 
HPS 
HPS 


250W MH/HPS 
400W MH/HPS 
250W MH/HPS 
400W MH/HPS 
400W MH/HPS 
400W MH/HPS 
400W MH/HPS 
400W MH/HPS 


400W MH/HPS 
400W MH/HPS 
400W MH/HPS 
400W MH/HPS 
400W MH/HPS 
400W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 
1000W MH/HPS 


70 to 400W MH 
70 to 400W MH 
70 to 400W МН 
70 to 400W MH 
400 to 1000W MH 
400 to 1000W MH 
400 to 1000W MH 
400 to 1000W MH 


100W MH/HPS 
250W MH/HPS 
250W MH/HPS 


250W MH; 400W MH 
250W MH; 400W MH 


150W MH; 175W 
MH; 250W MH 

150W MH; 175W 
MH; 250W MH 


Photocell 
Receptacle 


Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 


No 
No 
No 


No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 


No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 


No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 


No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 


No 


No 
No 


Motion 
Motion 


Motion 


Motion 


Color 


Gray 
Gray 
Gray 
Gray 
Gray 
Gray 


Bronze 
Bronze 
Bronze 


Gray 

Gray 

Gray 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 


Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 


Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 


Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 


Bronze 


Bronze 
Silver 


Bronze 
Bronze 


Bronze 


Bronze 


Item 
No. 


53XH19 
53XH20 
53XH21 
53XH22 
53XH23 
53XH24 


499H84 
499H85 
499H86 


120673 
120681 
120683 
542V02 
5472095 
547098 
542V06 
542096 
547099 
542V03 
542V07 
542V04 
542V08 
542097 
547101 
547105 
542109 


36ND55 
36ND54 
22EL97 
22EL99 
22EL82 
22EL83 
22EL84 
22EL87 
22EM02 
22EL86 
22EL88 
22EL90 
22EL89 
22EL95 


53XH42 
53XH43 
53XH41 
53XH44 
53XH45 
53XH47 
53XH48 
53XH52 
53XH53 


494P59 
494P60 
494P61 
494P62 
494P64 
494P65 
494P63 
494P66 


450243 


436833 
446M58 


784K40 
784K41 


784K42 
784K43 
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МЕ 
LED Roadway & Street Lights 


Outdoor fixtures project a bright, uniform light from 
dusk to dawn and reach full brightness instantly. 


Ratio Series 


They use LED lamps, which last longer and use 56DZ54 
significantly less energy than roadway and street 
lights with high-pressure sodium lamps. They also 
produce very little heat and remain durable through 
any weather. These pole-mounted lighting fixtures 
are commonly used to retrofit existing street and 
roadway lights. 
LED 
Mount Color Fixture Light Replacement Photocell Item 
Type Lumens Temp. Wattage Voltage Distribution For Receptacle Color No. 
American Electric 
Autobahn Series 
2,575 Im 4000K 18W 120-277V AC Type 50 to 150W HPS Yes Gray 56FD71 
2,735 Im 4000K 18W 120-277V АС ype IV 50 to 150W HPS Yes Gray 56FD72 
3,890 Im 4000K 28W 120-277V АС ype 50 to 150W HPS Yes Gray 56FD73 
4,167 Im 4000K 28W 120-277V AC ype IV 50 to 150W HPS Yes Gray 56FD74 
5,524 Im 4000K 40 W 120-277V AC ype 100 to 200W HPS Yes Gray 56FD75 
5,758 Im 4000K 40 W 120-277V AC ype IV 100 to 200W HPS Yes Gray 56FD76 
ms 6,760 Im 4000K 50W 120-277V АС ype 100 to 200W HPS Yes Gray 56FD77 
7,108 Im 4000K 50W 120-277V АС ype IV 101 to 200W HPS Yes Gray 56FD78 
8,328 Im 4000K 60W 120-277V AC ype 106 to 200W HPS Yes Gray 56FD83 
8,760 Im 4000K 60 W 120-277V AC ype IV 107 to 200W HPS Yes Gray 56FD84 
9,355 Im 4000K 70W 120-277V AC ype 102 to 200W HPS Yes Gray 56FD79 
9,710 Im 4000K 70 W 120-277V АС ype IV 103 to 200W HPS Yes Gray 56FD80 
10,826 Im 4000K 82 W 120-277V AC ype 104 to 200W HPS Yes Gray 56FD81 
11,181 Im 4000K 82 W 120-277V AC ype IV 105 to 200W HPS Yes Gray 56FD82 
Beacon 
Ratio Series 
12,000 Im 4000K 100 W 120-277V AC ype 250W MH/HPS No Bronze 560754 
Arm 18,000 Im 4000K 140W 120-277V AC ype IV 400W MH/HPS No Bronze 56DZ56 
21,000 Im 4000K 165 W 120-277V АС ype IV 400W MH/HPS No Bronze 56DZ55 
LITHONIA 
LIGHTING. 
High-Pressure Sodium (HPS) 
Parking Lot Fixtures 
These parking lot fixtures use high-pressure sodium (HPS) lamps to project a 
powerful, high-intensity light in either amber or natural light colors. They are 
generally brighter than LED parking lot fixtures but take longer to warm up and 115 Series 
need to be replaced more often. They are typically used to illuminate large sport БҮВ45 bh Т. 
facilities, such as outdoor stadiums or hockey rinks. 
Mount Fixture Light Lamp Suggested Item 
Type Wattage Voltage Distribution Color Incl. Photocell Item No. No. 
High Pressure Sodium 
115 Series 
100 W 120V AC Type 11 Gray No LC4521C 5YB45 
Arm 150W 120V AC Type 11 Gray No LC4521C БҮВ46 
250W 120V AC Type ІІ Gray No LC4536C 5YB47 


fA 


= 
LITHONIA 
LIGHTING. 


Area & Roadway Light Retrofit Kits 


Retrofit kits contain components to convert existing high-intensity discharge (HID) area and roadway lights 
to energy-efficient LED lighting. They install quickly without needing to tear down or replace the existing 


fixtures. 
LED 
Fixture Color Light Replacement Item 
Lumens Wattage Voltage Temp. Distribution For Color No. 
Area & Roadway Light Retrofit Kits 
KADRD Series 
6,197 Im 73W 120 to 480V AC 5000K Туре Ш ^ 100t0400W MH Bronze  А5НЕ14 
6,585 Im 73W 120 to 480V AC 5000K Type V 100 to 400W MH Bronze 45HE15 45HE14 
12,223 Im 141 W 120 to 480V AC 5000K Type 111 100 to 400W MH Bronze 45HE16 
12,988 Im 141 W 120 to 480V AC 5000K Type V 100 to 400W MH Bronze 45HE17 
13,685 Im 134 W 120 to 277V AC 5000K Type Ill 100 to 400W MH Bronze 45HE18 
14,541 Im 134 W 120 to 277V AC 5000K Type V 100 to 400W MH Bronze 45HE19 
14,541 Im 134W 480V AC 5000K Type III 100 to 400W MH Bronze 45НЕ20 
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LumaPro 
49WJ37 
p^ 
LNH2 Series 
48FP78 
m 
CHER & 
5YB44 2LBL6 
488U75 ' 
- ес . 
? БЕЯ ~ 
cp v 


38RZ99 
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(A | 
LED Fixed Beam Security Lights ms NES 


Wall-mounted fixtures have a nonadjustable head that projects a powerful, focused light over outdoor areas 
around warehouses, supply yards, and commercial buildings. They use LED lamps, which reach full brightness 
instantly, last longer, and use significantly less energy than fixed beam security lights with other lamp types. 
They are commonly used to retrofit existing security lights. 


LED 
Color Fixture Light Replacement Photocell Item 

Lumens Temp. Wattage Voltage Distribution For Receptacle Color No. 
Lithonia Lighting 
LNH2 Series 

6,600 Im 4,000 K 64 W 120 to 277V AC Type V 100W MH/HPS No Silver 48FP78 
LumaPro 

3,325 Im 5,000 K 34 W 120 to 277V AC Type V 150W MH/HPS No Bronze 49WJ37 


fA 
Fixed Beam Security Lights ERE zu 
These fixed beam security lights project a broad, high-intensity light in either amber or natural light colors. They 


use either high-pressure sodium (HPS) or metal halide (MH) lamp types and typically cost less than LED secu- 
rity lights but consume more power and have a shorter lifespan. 


Fixture Light Item 
Wattage Voltage Lumens Distribution Sensor Type Color No. 
High Pressure Sodium 
Lithonia Lighting 
100 W 120V AC — Type V No Silver 5YB44 
Metal Halide 
LumaPro 
100W 120V AC — Type V Photocell Bronze 2LBL6 
LED Motion Sensor and Security Lighting oe 


fixtures have one to three adjustable heads and 
include motion sensors, which automatically turn on 
for instant illumination whenever someone walks 
through the area. 


= 120V АС 

LED security lights provide customizable, widespread 
light coverage to open areas around buildings, 
residences, garages, and entryways. Wall-mounted 


LED Fixture 

Number of Fixture Color Light Replacement Housing Item 
Lightheads Wattage Lumens Temp. Distribution For Color Brand No. 
Photocell 

3 sew 1/501п,2750 3000K 4000K туре 2 Lamp 200W PAR Bronze Lithonia Lighting 780049 

2 25W _ 1,750 Im, 2,750 Im 4000K Type IV 2 Lamp 200W PAR Bronze Lithonia Lighting 780050 

3 36 W vri a 3000 р О  Typelv — 21amp200WPAR White Lithonia Lighting 780051 
Passive Infrared with Photoresistor 

2 27 W 2.104 Im 3000K Type ІП 150W PAR White Exo 488074 

2 27W 2.104 Im 3000K Type Ill 150W PAR Bronze Exo 188075 
Motion 

2 26W 2,150 Im, 2,600 im 300084000. Type tv 2 Lamp 200W PAR White Lithonia Lighting 780044 


utdoor Lighting Motion Sensors 


= 120V АС lights but consume more power and have a shorter 


Incandescent and halogen Adjustable Beam Angle 
Lights project a bright, even light over a widespread 
area. These wall-mounted fixtures have one or two 
adjustable heads that can be positioned at different 
angles. They typically cost less than LED security 


Find even MORE on Grainger.com? 


lifespan. Security Light Motion Sensors automati- 
cally turn security lights on and off, providing visibility 
when needed and helping make outdoor areas safer. 
They are commonly used to add motion sensing 
capability to existing adjustable beam security lights. 


No. of Fixture Lamp Socket Housing Item 
Heads Wattage Coverage Incl. Sensor Type Type Finish Brand No. 
Adjustable Beam Angle Light 
Incandescent 
2 240W 60 sq ft No Motion PAR Bronze Designers Edge 38RZ85 
2 240 W 60 sq ft No Motion PAR White Designers Edge 38RZ86 
2 240 W 70 sq ft No Motion PAR White Designers Edge 38RZ90 
2 240 W 70 sq ft No Motion PAR White Designers Edge 388292 
Halogen 
1 500 W 21,000 sq ft Yes Passive Infrared — Bronze LumaPro 2LBN2 
2 200 W 10 sq ft Yes Motion Bi-Pin Halogen Bronze Designers Edge 38RZ99 
2 200 W 70 sq ft Yes Motion Bi-Pin Halogen White Designers Edge 38ТА01 
2 300 W 7,700 sq ft Yes Passive Infrared — Bronze LumaPro 2LBN1 
2 500 W 23,500 sq ft Yes Passive Infrared = Bronze LumaPro 4vW95 
Security Light Motion Sensors 
Motion Sensor Motion — Bronze Designers Edge 38ТА02 
Motion Sensor Motion — White Designers Edge 38ТА03 
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55MR32 


49WJ22 


53VR79 Ta 


499H93 


487A97 


/А | 
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Universal Mount Floodlights 


Outdoor fixtures project a bright, high-intensity light over a widespread area to increase visibility. They can be mounted on walls, ceilings, poles, or the ground. They 
are typically one of several floodlights used to illuminate sports fields, parks, building exteriors, and industrial yards. 


LED Fixture 
Fixture Light Replacement Housing Fixture Fixture Fixture Item 
Lumens _ Wattage Voltage Distribution For Sensor Type Color Height Width Length Brand No. 
LED Universal Mount Floodlights 
Yoke; Color Temp: 4,000 K 
= 50W 120V AC Type V Symmetric Wide 70W MH/HPS No Sensor Included Pila 55MR33 
Knuckle; Color Temp: 4000K 
3,000 Im 25 W 120 to 277V AC NEMA 6x6 100W MH/HPS No Sensor Included Bronze T" ein 7 in 2 V» in Exo 499H89 
3,058 Im 21W 120 to 277V AC — 70W MH/HPS No Sensor Included Bronze 12 in 8 7s in 3in Lithonia Lighting 52XH92 
4,500 Im 26 120 to 277V AC Type V 100W MH/HPS Button Photocontrol Bronze = = == Веасоп 560769 
4.551 Im 34 W 120 to 277V AC NEMA 6x6 250W MH/HPS No Bronze 9%in 95/чіі 20іп Ехо 499Н90 
) 34W 120 to 277V AC NEMA 6x6 250W MH/HPS Photocell Bronze 9%in  95v&4in 2%in Exo 499H91 
6,823 Im 52// 120 to 277V AC NEMA 6x6 250W MH/HPS No Bronze 9%in  95%sin 2%in Exo 499H92 
14,665 Іт 150// 120 to 277V AC NEMA 6x6 400W MH/HPS No Sensor Included Bronze 19 in 6in 14 7 in Exo 53VR79 
15,000 Im 124 120 to 277V AC Type V 400W MH/HPS No Sensor Included Bronze = == == Beacon 560264 
32,000 Im — 266 W 120 to 277V AC NEMA 6x6 1000W MH/HPS No Bronze 9%in 18%in 20іп Exo 499H94 
Trunnion; Color Temp: 4000K 
15,0001Іт1 — 124 W 120 to 277V AC NEMA 6x6 400W MH/HPS No Bronze 996in 13?9ein 3 %in Exo 499H93 
30,106 іт — 266 W 120 ї0 277V AC NEMA 6x6 1000W MH/HPS No Bronze 9%і 18%in 20іп Ехо 499Н95 
Yoke; Color Temp: 4000К 
1,000 Im 10W 120V AC Type V Symmetric Wide 100W HAL No Sensor Included Pila 55MR31 
3,000 Im 30W 120V AC Type V Symmetric Wide 50W MH/HPS No Sensor Included Pila 55MR32 
12,4391Іт 100W 12010277/ AC NEMA 6x6 250W MH/HPS No Sensor Included Stonco 55MR25 
14,665Іт — 150W 120 to 277V AC NEMA 6x6 400W MH/HPS No Sensor Included Bronze 19 in 6in 14 7 in Exo 53VR81 
Knuckle; Color Temp: 5000K 
832 Im 10.9W 120 to 277V AC NEMA 2 100W INC/23 to 26W CFL Мо Sensor Included Bronze 7%ein 3%in 3 V» in Lithonia Lighting 21YH21 
839 Im 11.3W 120 to 277V AC NEMA 5x5 100W INC/23 to 26W CFL Мо Sensor Include! Bronze 7 16 in 3 Vin 5 Ain Lithonia Lighting 21YH19 
3,058 Im 21W 120 to 277V AC — 70W MH/HPS No Sensor Included Bronze 12 in 875in 3in Lithonia Lighting 52XH91 
3.200 Im 26 120 to 277V AC ypeV 100W MH/HPS Button Photocontro Bronze = = = Beacon 560767 
26 120 to 277V АС ype V 100W MH/HPS No Sensor Included Bronze = = = Beacon 560268 
4,400 Im 52 120 to 277V AC ype V 250W MH/HPS No Sensor Included Bronze — — = Beacon 560766 
5,573 Im 42W 120 to 277V AC — 150W MH/HPS No Sensor Included Bronze 12 in 8 Zin 3in Lithonia Lighting 52XH93 
7,793 Im 54 Ү/ 120 to 277V АС = 150W MH/HPS No Sensor Included Bronze 12 in 12 іп 3in Lithonia Lighting 52XH94 
10,678 Im 78W 120 to 277V AC — 250W MH/HPS No Sensor Included Bronze 12 in 12 іп 3in Lithonia Lighting 52ХН95 
14,700 Im 124 120 to 277V AC ype V 400W MH/HPS No Sensor Include Bronze == — = Beacon 560765 
14,764Іт 150// 120 to 277V AC NEMA 6x6 400W MH/HPS No Sensor Included Bronze 19 in 6in 14 78 іп Ехо 53VR80 
29,000 Im 266 120 to 277V AC ype V 1000W MH/HPS No Sensor Include Bronze = = = Beacon 560270 
Trunnion; Color Temp: 5000K 
14,700 Im 124 120 to 277V AC ype V 400W MH/HPS No Sensor Included Bronze = — — Beacon 560763 
18,800lm 150W 120 to 277V AC NEMA 6x6 400 to 1000W MH 7-Pin Receptacle Bronze 4 ріп 19'%ain 23%іп Evolve 487A97 
29,000 Im 266 120 to 277V AC NEMA 6x6 1000W MH/HPS No Sensor Included Bronze — = = Beacon 560271 
38,100 1т 297 W 120 to 277V AC NEMA 7x6 400 to 1000W MH 1-Pin Receptacle Bronze 42%;іп 191%4іп  2334in Evolve 487A99 
U-Bracket; Color Temp: 5000K 
1,235 Im 14W 120 to 277V AC NEMA 2x2 75W INC/18 to 20W CFL Мо Sensor Included Bronze 3 V» in 4% in 3 V» in LumaPro 49WJ16 
1,260 Im 14W 120 to 277V AC NEMA 6x6 75W INC/18 to 20W CFL Мо Sensor Included Bronze 3 V» in 4% in 3 V» in LumaPro 49WJ22 
Yoke; Color Temp: 5000K 
4,460 Im 40W 120 to 277V AC Type II 150W MH/HPS Photocel Bronze 5 Vin 1 Vin 6% in LumaPro 55Е075 
14,764 1т 150// 120 to 277V AC NEMA 6x6 400W MH/HPS No Sensor Include Bronze 19 in 6in 14% іп Exo 53VR82 
| CONTINUED | ] 
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fA 
P IIA 22E E... 


Universal Mount Floodlights 


Fixture Light Lamp Fixture Fixture Fixture Fixture Item 
Wattage Voltage Lumens Distribution Sensor Type Incl. Housing Color Height Width Length Brand No. 
High-Pressure Sodium (HPS)/Metal Halide (MH)/Induction/Compact Fluorescent (CFL) Universal Mount Floodlights 
Compact Fluorescent 


13W 120t0277V AC 9001т NEMA 5 No Sensor Included Yes Gray 4 1982 in = 7%in Hubbell Killark 6JEN2 

High Pressure Sodium _ _ _ 
250W 120 to 277V АС 40,000 Im NEMA 5x5 No Sensor Included Yes Bronze 12 % in 10 34 in 17 Ys in Lithonia Lighting 3GA92 
120to277V 38,000 Im — No Sensor Included Yes Bronze 16 Yin 6 V in 15% in Lithonia Lighting 4EA37 
400W 12010277/ AC 40,000 Im NEMA 5x5 No Sensor Included Yes Bronze 12 34 in 10 34 in 17 58 іп Lithonia Lighting 3GA97 
120 їо 277V АС 40,000 Im NEMA 7x6 Photocell Receptacle Yes Bronze 12 34 in 10 34 in 17 % in Lithonia Lighting 3YA66 

Metal Halide 

150W 120 to 277V AC 14,000 Im — No Sensor Included Yes Bronze 9% in 7 %ein 13 % in LumaPro 3HNG2 
120 to 277V АС 40,000 Im NEMA 5x5 No Sensor Included Yes Bronze 12% in 1034 in 17 %в іп Lithonia Lighting 3JXC2 
400 W 120 to 277V АС 40,000 Im NEMA 7x6 No Sensor Included Yes Bronze 12 34 in 10 34 in 17 58 іп Lithonia Lighting 3JXC3 
120 to 277V АС 40,000 Im NEMA 7x6 Photocell Receptacle Yes Bronze 12 іп 10 % in 17 % in Lithonia Lighting 3JXC4 
120V AC — NEMA 7x6 Photocell Receptacle No Bronze 14 % іп Тіп 16 in Lithonia Lighting 3JXE7 


4 KIM LIGHTING 


LED Ground Mount Floodlights 


= 120/277V AC 

These outdoor lighting fixtures aim a bright, high-intensity 
31LA63 light upward to spotlight objects and increase their visibil- 
ity. They are installed on a ground surface and commonly 
used to illuminate signs, building facades, statues, flag- 
poles, and landscaping. 


31LA59 


LED 
Fixture Light Replacement Fixture Item 
Lumens Wattage Distribution For Housing Color H w L No. 
LED Ground Mount Floodlights 
Swivel; Color Temperature: 3,000 K В 
1,078 Im 10W NEMA 3x3 75W HAL Black 6 іп 3in 5 in 31LA59 
938 Im 10 W NEMA 4x4 75W HAL Black 6 Жіп 3in 5 vin 31LA60 
1,078 Im 10W NEMA 3x3 75W HAL Bronze 6 Жіп Зіп 5 Yin 31LA61 
938 Im 10 W NEMA 4x4 75W HAL Bronze 6 іп 3in 5 іп 31LA62 
4.034 Im 11W NEMA 1 75W HAL Black 7 Win 5 Yin 9 in 31LA63 
А 11W NEMA 1 75W HAL Bronze тиіп 5 Yin 9 in 31LA65 
Knuckle; Color Temperature: 4,000 K 
2,468 Im 20W NEMA 7x6 = Bronze 7 3964 in — — 61TX46 
Knuckle; Color Temperature: 3,000 K 
2,239 Im 20W NEMA 7x6 — Bronze 7 3964 in — — 61TX45 


Wall Mount Floodlights 


Fixtures have an adjustable beam and 
mount to an exterior wall, making them a 
good choice for precise lighting of building 


20LN59 
20ENST grounds, landscapes, or walkways. 
LED Fixture 
Fixture Color Light Replacement Housing Mount Item 
Wattage Voltage Lumens Temp. Distribution For Color Type H Ww L Brand No. 


LED Wall Mount Floodlights 


150W EAE, 17,5001т 5,600К МЕМА 6х6 400WMH/HPS Brown Trunnion 13%sin 10%їп  14%in Larson Electronics Llc 20LN57 


300 W 120 to 277V AC 29,580 Im = = 1000W MH/HPS Brown Trunnion 19 іп 9 Yin 17 26а in Larson Electronics Шс 20LN58 
Fixture Lamp Fixture Item 
Wattage Voltage Lumens Incl. Housing Color H w D Brand No. 


High-Pressure Sodium (HPS)/Metal Halide (MH)/Halogen/Compact Fluorescent (CFL) Wall Mount Floodlights 
High Pressure Sodium 


150 W 120V AC 14,500 Im Yes Bronze 9 іп 10 ^ in 9in LumaPro 5MM45 
Metal Halide 
400W 120 to 277V AC 34,000 Im No Brown 13 9& in 10 76 in — Larson Electronics Шс 20LN59 
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fA | 
ее WES 
Pole Mount Floodlights 


Floodlights project a bright, high-intensity 
light over large outside areas to increase 
visibility and enhance safety of pedestrians. 
They are installed on poles and are typically 21RU79 
used to illuminate parking lots, parks, sports 

fields, and industrial yards. 


54ZH58 


LED 
Fixture Light Replacement Fixture Fixture Fixture Fixture Item 
Lumens Wattage Voltage Distribution For Housing Color — Height Width Length Brand No. 
LED Pole Mount Floodlights 
Slipfitter; Color Temperature: 5000K 
18,023 Im 170 W 120 to 277V АС МЕМА 5x5 400W MH/HPS Metallic Titanium 14 % in 9 % in 16 % in Beacon 21RU79 
21,702 Im 220 W 120 їо 277V АС МЕМА 5x5 250W MH/HPS Metallic Titanium 15 іп 12 in 17 in Beacon 45VT31 
Knuckle; Color Temperature: 3000K 
592 Im 10.5 W 120t0277V АС МЕМА 5x5 100W INC/23 to 26W CFL Bronze 7 ein 3 V» in 5 Ain Lithonia Lighting 21YH18 
Knuckle, Slipfitter; Color Temperature: 5000K Е _ 
5,000 Im 30W 120t0277V АС NEMA 7x6 250W НР5/250 їо 400W МН Bronze 5 Жіп 16 % in 22 in Evolve 547Н62 
10,000 Im 64W 120t0277V АС NEMA 7x6 250W НР5/250 to 400W МН Bronze 5 Yin 16 36 in 22 in Evolve 54ZH60 
15,000 Im 96 W 120 to 277V АС NEMA 7х6 — 250W НР5/250 to 400W МН Bronze 5 іп 16 іп 22 in Evolve 54ZH58 
Knuckle, Slipfitter; Color Temperature: 4000K 
5,000 Im 30 W 120 їо 277V AC NEMA 7x6 — 250W НР5/250 їо 400W МН Bronze 5 Vs in 16 % in 22 in Evolve 54ZH63 
10,000 Im 64 W 120 to 277V AC NEMA 7x6 250W НР5/250 to 400W МН Bronze 5 Жіп 16 % in 22 in Evolve 547Н61 
15,000 Im 96 W 120 to 277V AC МЕМА 7x6 — 250W НР5/250 їо 400W МН Bronze 5 Vs in 16 % in 22 in Evolve 547Н59 
Halogen/Incandescent Pole Mount Floodlights 
Halogen 
_ 35W 120V AC = 35W HAL Black 2% in 2in 6 %in LumaPro 6MPA6 
50 W 120V AC — 50W HAL Black КЕЛШ 2%\п Т %\п LumaPro 6MPA8 


14G273 


TAYMAC BELL 


A Division of Hubbell Incorporated (Delaware) 


WeHarris Lighting 


Inndvative Lighting Designs Since 1970 


Outdoor Lampholders 


These weather-resistant fixtures add secondary light- 
ing to outdoor areas to increase visibility and provide 
safe navigation for pedestrians. They have one or two 
lamp heads and can be mounted on walls, ceilings, 
or the ground. Lamps are installed in the holders 


21A124 


to provide a desired color and illumination level. 140263 
Lampholders are commonly installed on entryways 
and doorways, garage and workshop exteriors, outdoor 21A139 
patios and yard spaces, and office buildings. 
Fixture 
Mounting Fixture Fixture Socket Lamp Item 
Location Wattage Voltage Housing Color Type Includes Incl. Brand No. 
1 Lightheads = à Н 
Ground 150W 120V AC Gray Standard Medium Base E26 Spike Light with Cord No aymac 214135 
Surface 75W 120V AC Gray GY 8.6 Туре 4 Lamp, Lamp Holder Yes aymac 21A124 
Surface 75W 120V AC Bronze GY 8.6 Type 4 Lamp, Lamp Holder Yes aymac 21A125 
Surface 150 W 130V AC White Standard Medium Base E26 = No W F Harris Lighting 14G258 
Surface 150 W 130V AC Black Standard Medium Base E26 = No W F Harris Lighting 14G273 
Universal 150 W = White Standard Medium Base E26 == Мо Bell Outdoor 623P18 
Universal 150 W — Bronze Standard Medium Base E26 — No Bell Outdoor 623P19 
2 Lightheads 
Surface 150 W 120V AC Gray Standard Medium Base E26 ST ae tamp No aymac 21A134 
Surface 150 W 120V AC White Standard Medium Base E26 2 amp odors. oun camp No aymac 214138 
Surface 150 W 120V AC Gray Standard Medium Base E26 2 amp Holders, P [end поіо Eye and No aymac 21139 
Surface 150W 130V AC White Standard Medium Base E26 — No W F Harris Lighting 146261 
Surface 150 W 130V AC Bronze Standard Medium Base E26 = No W F Harris Lighting 146262 
Surface 150W 130V AC Black Standard Medium Base E26 — No W F Harris Lighting 146263 
Item 
Item Type No. 
W F Harris Lighting Accessories m 
Surface Mount Wiring Box Black 146264 
Surface Mount Wiring Box White 146265 
Surface Mount Wiring Box Bronze 146266 
Hood Snap-On, White 146270 
Hood Snap-On,Bronze 140271 
Hood Snap-On, Black 14G272 
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LED Outdoor 
Accent Lights 


Accent lights draw attention to 
specific outdoor features, such as 
trees and garden beds, and provide 
visual interest. These LED lights 
project a bright, clean light and reach 
full brightness instantly. They last 
longer and use significantly less 
energy than incandescent or quartz 
landscape lights. They also produce 
very little heat and can withstand 
temperature changes and humidity. 


53UL76 


53UL78 53UL65 


Color Light Housing Item 
Watts Voltage Lumens CRI Temp. Distribution Finish Includes Rated Life Length Width No. 
LED Accent Light 
2/10 12V AC 13110 7101т 70 4,000 К Adjustable Black Zoomablelens Interchangeable -50,0071 — 5in  2%in 530077 
2/10 12V AC 13110 7101т 70 4,000 K Adjustable Bronze бота 2/8 Mounting Stake _0.000hr  5in 2йіп 53178 
2/10 12V AC 111 to 669Im 70 3,000 K Adjustable Black қ 0 50000hr  5in  2%⁄4in  53UL79 
7 12V AC 460 Im 70 3,000 K Flood Black ң Р 2  25000hr 5 '%sin 2 Yin 530171 
7 12V AC 460 Im 70 3,000 K Narrow Flood Black fly; Adjystable Swivel Arm with ^ o5 000 hr 51%іп 2 "sin 53172 
7 12V AC 460 Im 70 3,000 K Flood Bronze Rotatable Shroud Mounting Stake 250001: 5 ein 2'9вп 53173 
7 12V AC 460 Im 70 3,000 K Narrow Flood Bronze ' 25,000hr 5'9вїп 2'$4ein 531174 
10/13/19/27/33 12010277V AC 10231036221т 70 4,000 K Adjustable Black Патет 50,000hr 1039&in 67&in  53UL64 
10/13/19/27/33 12010 277/ АС 1023 10 36221т 70 4,000 K Adjustable Bronze One ae and Gor 50,000hr 105%4in 6 %sin  53UL65 
10/13/19/27/33 12010277V AC 3,271 Im 70 3,000 K Adjustable Black ; 50,000hr 1039&in 6 гіп  53UL67 
10/13/19/27/33 120 to 277/ АС 102310 3622Im 70 4,000 K Adjustable Bronze Interchangeable Optics 20°. зе - 500001: 103 &in 67&in 5366 
10/13/19/27/33 12010277VAC 3,271 Im 70 3,000 K Adjustable Black and ens ЧОК surge Suppressor 50,000hr 1039&in 6 зіп  53UL68 
10/13/19/27/33 12010 277/АС 93210 327111 70 3,000 K Adjustable Bronze i 50,000hr 103%4in 67&in 530170 
13 120V AC 700 Im 70 2,700 K Narrow Flood Black Fully-Adjustable Swivel Arm with — 25,000hr — 972in 596п 530161 
13 120V AC 700 Im 70 2,700 K Narrow Flood Bronze Vibration-Proof Locking Teeth 25,000 hr 9%in 5%6in 53UL62 
Mini LED Light 
2 12V AC 105 Im 70 3,000 K Omnidirectional Black Fully-Adjustable Swivel Arm 50,000hr 4%іп 2 in 530175 
? 12V AC 105 Im 70 3,000K Omnidirectional | Bronze tothe tourna Stake 50000hr 4%і 2п 530176 


PHILIPS 
HABES 


Landscape Lighting 


These floodlight fixtures use either halogen, incandes- 
cent, or quartz lamps to project a bright, even light over 
a widespread area. They are built to withstand inclement 
weather and typically cost less than LED outdoor accent 
lights, but they consume more power and have a shorter 


lifespan. 
Item 
Item For Use With No. 
LumaPro Accessories 
53UL57 53UL59 Housing Mfr. No. RSB2, RSC2 or RSF2 53UN33 
Housing Mfr. No. RSB2, RSC2 or RSF2 53UN34 
Shroud Light = 530140 
Shroud Light = 530141 
Shroud Light == 530142 
Shroud Light = 53UL44 
Lamp Lamp Fixture Housing L Item 
Type Wattage Voltage Incl. — Housing Color Material Mounting (in.) No. 
HID, Incandescent 
PAR-20 50 120V AC Yes Black Cast Aluminum nground 8 in 53UL53 
50 120V AC Yes Bronze Cast Aluminum nground 8 V» in 53UL54 
PAR-30, R-30, PAR-38, R-40, Medium Base 100 120V AC No Bronze Cast Aluminum nground 8 %e in 53UL57 
Incandescent 
MR-16 Bi-Pin 35 12V AC No Bronze Polycarbonate nground 4% 530М68 
; 100 120V AC No Black Cast Aluminum nground 5 ^c in 53UL45 
PAR-20 or R-20, Medium Base 100 120V AC No Bronze Cast Aluminum nground 5 біл 53UL46 
75 120V AC No Black Cast Aluminum nground 9 %іп 530155 
PAR-30 ог R-30, Medium Base 15 120V AC No Bronze Cast Aluminum nground 9 V» in 53UL56 
100 120V AC No Bronze Cast Aluminum nground 9 Yin 53UL47 
т " 150 120V AC No Bronze Cast Aluminum nground 7%s in 53UL39 
PAR a8 on RAO Incandescant 300 120V AC No Bronze Cast Aluminum nground 89біл 530148 
Quartz 
35 12V AC Yes Black Polycarbonate nground 6 V^ in 53UL58 
35 12V AC Yes Bronze Polycarbonate nground 6 “іп 530159 
MR-16 50 12V AC Yes Black Cast Aluminum nground 5 %e in 53UL49 
50 12V AC Yes Bronze Cast Aluminum nground 5 1916 in 530150 
50 12V AC Yes Black Cast Aluminum nground 5 іп 53UL51 
50 12V AC Yes Bronze Cast Aluminum nground 5 Vo in 53UL52 
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53UN16 53UN19 53UN21 


PHILIPS 
HABES 


Pathway Lights 


Pathway lights emit low-level light to improve visibility 
along walkways and add visual interest. They are typically 
mounted on stakes and can be planted in the ground to 
illuminate sidewalks and driveways. 


Fixture Color Housing Item 
Lumens Voltage Wattage Temp. Color L H w No. 
LED 
105 12V AC 2W 3,000 K Bronze 49A in 20 in 49A in 53UN12 


105 12V AC 2W 3,000 K Bronze 6in 23 Vs in 6in 53UN16 


m 
m 
105 Im 12V AC 2W 3,000 K Black 5 Vic in 19 Yin 5 Vie in 53UN17 
105 Im 12V AC 2W 3,000 K Green 5 Vic in 19 ^in 5 Vie in 53UN18 53UN22 53UNO8 
105 Im 12V AC 2W 3,000 K Bronze 5 ^e in 19 “іп 5 V^ in 53UN19 
105 Im 12V AC 2W 3,000 K Black 10 іп 17 Yin 10 іп 53UN20 
105 Im 12V AC 2W 3,000 K Green 10 іп 17 Yin 10 in 53UN21 
105 Im 12V AC 2W 3,000 K Bronze 10 іп 17 in 10 іп 53UN22 
105 Im 12V AC 2W 3,000 K Black 8in 16 % in 8in 53UN23 
Incandescent 
200 Im 12V AC 20 — 5 e in 19 ^ in 5 Vs in 53UN07 
— 12 20 — 5 ^e in 19 “іп 5 s in 53UN08 
— 12 20 — 10іп 17 in 10 in 53UN09 
200 Im 12V AC 20 = 4% in 20 in 4% in 53UM99 
PHILIPS 
THIRD ceo 


LED Bollards 


Bollards provide attractive accent and guide lighting for walkways, entrances, courtyards, and similar landscaped areas. 
They consist of a sturdy vertical post with a light source located at or near the top. These LED fixtures project a bright, clean 
light and reach full brightness instantly. They last longer and use significantly less energy than other types of bollard lights. 
Color Housing Light Operating Item 
Watts Voltage Lumens CRI Temp. Color Distribution Temp. Range Rated Life H w No. 
Exo 


Fresno Series 
27 120t0277V AC 1,095 іт 70 5000K  DarkBronze Cont.-Asym. (Type Ш) -20 їо 104°Е 50,000 hr. 42іп Тіп 218059 


41 12010277VAC 1955im 70 5000K Dark Bronze Symmetrical -2010 104°F 50,000hr 42іп Тіп 218065 
Hadco 
DB Series 
95 120VAG 800im 75 2700K Bronze 360° 25° to 40°C 25000hr  i4in біп  53UM38 
95 120VAC 8001т 75 2700K Black 360° 25°to 40°C 250007 211 біп  53UM39 
95 120VAC 800m 75 2700K Bronze 360° 25° to 40°C 2500017 21 in біп 53UM40 
95 120VAC 500т 75 2700K Віаск 360° 25° to 40°C 2500017 3134 біп  53UMA 
95  120VAC 8001т 75 2700K Bronze 360° 25° to 40°C 2500017 3134in біп 53UM42 
95  120VAC 8001т 75 2700K Black 360* 25%104090  25000hr  14in біп  53UM37 SSUMA2 218059 
38NH72 
451W36 


38NH74 


LED Outdoor Solar Lights e EIE 


38NH75 


Solar lights are powered by sunlight to provide illumination of outdoor areas, eliminating the need 
for a power supply and reducing energy costs. Solar panels or cells absorb sunlight during the 
day to charge the batteries, which power LED lamps at night. 


Fixture Fixture 


Color Sensor Fixture Mounting Ноивіп Item ye 

Item Temp. Lumens Type Wattage — Voltage Location Color" No. E 
Designers Edge 55 
Solar Light 6500K 3191т = IN 1.6V AC — Black 38NH72 NS 
Solar Light 6500K  35im Motion 55W  1.2VAC Pole Black  38NH74 451W37 “ч 
Solar Light 6,00K 2701т Motion 135 W . 3.6V DC Wall Black 38NH75 w 
Invid Tech 
Solar Light 6,000K 5001т Motion 37W 3.7V AC Wall Black 451W36 
Solar Light 6,000K  1,100Im — Motion 8.1 W 3.2V AC Wall Silver 451W37 
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44MH80 


Traditional Canopy Lights 


These canopy lights project a downward beam of 
light to improve visibility in building entrances with 
extended entryways or overhangs, such as gas 
stations, schools, and office complexes. They use 
incandescent lamps, which can withstand inclement 
weather and dense fog. They typically cost less than 


a shorter lifespan. Traditional Low-Profile Canopy 
Lights have a slim design that provides more clear- 
ance with a height of 5" or less from the ceiling to the 
base of the fixture. Traditional Standard Canopy 
Lights have a height of 5" or greater from the ceiling 
to the base of the fixture. 


LED canopy lights but consume more power and have 


3 - Fixture Lamp Light H Lamp Item 
Xe д Wattage Voltage Type Technology (in.) Incl. No. 
Aem Traditional Low-Profile Canopy Lights 
- Square 
120V AC A19 Incandescent 5in No 44MH80 
моз hid 120V AC А19 Incandescent 43iin No 44МІН96 
Traditional Standard Canopy Lights 


44MH96 Round | 
60 W 120V AC A19 Incandescent 6 in No 44MG51 


PHILIPS PHILIPS = 
[fa KIM LIGHTIN 
HM@BPBEO CHLORIDE e S © GHTING 
Deck and Step Lights 
EC ^ Decorative fixtures provide accent lighting for decks and stairways to add visual interest and increase overall 


53UM59 ЗАЧЕТ visibility. Deck Lights can ре mounted on railings, stairs, or posts and are typically used to illuminate decks, 
patios, exterior stairways, and landscaped areas. Step Lights install above or to the sides of steps to help 
pedestrians see the steps at night. 


Fixture 
Color Housing Housing Light Item 
Lumens Temp. Voltage Color Material Distribution 1 H w Brand No. 
LED Outdoor Deck Lights 
Color Temperature: 3000K 
105Іт 3000К 12V AC Black Aluminum Type | 1%in 3%in 3%in Hadco 53UM53 
105 Іт 3000K 12V AC Black — Polymer Typel 1%in 3%in 3%in Hadco 53UM59 
105 Іт 3000К 12V AC Bronze Polymer Type | 1%in 3¥%in 3%in Hadco 53UM61 
LED Step Lights 
Color Temperature: 3500K 
149 1m 3500К 120V AC Black — 4%in 2%in 1%in Chloride 34VE72 
Color Temperature: 3000K 
3 = 61 Im 3000K 12010277/АС Black — 9%іп 3%in 4%in Kim Lighting 3GPE7 
167 Іт 3000K  120t0277V AC Black — 9%іп 3%in 4%in Kim Lighting 3GPE8 
611т 3000К  120t0277V AC Bronze — 9%іп 3%in 4%іп Kim Lighting 3GPE9 
167 Іт 3000К  120t0277V AC Bronze — 9%іп 3%in 4%in Kim Lighting 3GPF1 
44MN33 65im 3000К 120V AC White = 2%in 4%in Зіп Progress Lighting 44ММ33 


YIntermaric: TORK ss 
Landscape & Pool/Spa Lighting Transformers 


These outdoor transformers convert AC supply voltage to low voltage for efficient 
operation of landscape lights and underwater pool and spa lights. Select the power 


n ігі; 7 (maximum wattage) of the transformer that will accommodate the sum of the fixture 
» watts being used in a particular landscape design. 
TORK w 
CORN ІН Max. Input Output Encl. Item 
—- Wattage Voltage Voltage Color Material No. 
~ - ч Intermatic 
100W . 120V AC 12V AC Sand Electrostatically Painted Steel! 13К520 
100W . 120VAC 12V AC Silver Stainless Steel 13K521 
300W 120/ АС 12/ АС Sand Electrostatically Painted Steel! 13К522 
| 300W 120/ АС 12V АС Brown Stainless Steel 13K523 
Уман i 600W 120V AC 12V AC Sand Electrostatically Painted Steel 13К524 
a у 600W 120/АС 12V AC Silver Stainless Steel 13K525 
Tork 

ә 100W . 120VAC 12V AC, 13V AC Beige Electrostatically Painted Steel 503Ү45 
13K520 503Y46 100W 120VAC 12V AC, 13V AC Silver Stainless Steel 503Y46 
300W  . 120VAC 12V AC, 13V AC, 14V AC Beige Electrostatically Painted Steel 503Ү47 
300W  . 120VAC 12V AC, 13V AC, 14V AC Silver Stainless Steel 503Y48 


Southwire 


Landscape Lighting Wire 


= 2 stranded copper conductors This low-voltage wire connects a power supply to outdoor 
в 150V landscape lights and is typically buried underground. It has a 
» Black PVC insulation/jacket multistrand conductor and a weather-resistant jacket that can 


23M539 withstand harsh conditions both above and below ground. 
50 ft 100 ft 250 ft 500 ft 
Wire Nominal Item Item Item Item 
Size 0.D. No. No. No. No. 
Landscape Lighting Wire 
16 AWG 0.31 in x 0.16 in 24W818 24W819 23M541 = 
14 AWG 0.35 in x 0.17 in 24W816 23M540 = 24W817 
12 AWG 0.39 in x 0.20 in — 24W813 23M539 24W815 
10 AWG 0.21 in x 0.41 in = = 55CX79 55CX80 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Job Site Lighting 
|IPRÜLIGHT| mE... Southwire Ино EQUIPMENT 
», ProBuilt rss WORK CONFIDENTLY, 
| AbilityOne, 
Cg ©) smem 
Job Site Lights 45NL39 
= 120VAC , Lamp Included 
No. of 24K351 
Lamp Lamp Cord Item 
Lans Heads Lumens Length Std. Brand No. 
Floor Stand 
15W 1 1440 5ft cU Prolight 422V12 24K352 
15W 1 550 to 1100 — CEC, DOE LumaPro 40KG18 
16 W 1 600 16 ft CSA LumaPro 24K351 
30 W 1 3400 5ft — Southwire 61KJ95 
32W 2 1200 16 ft CSA LumaPro 24K352 
40W 1 5600 50 ft cULus Lind Equipment 785TX1 
50 W 2 13000 5 ft cUL Probuilt 45NL39 
80 W 3 8000 10 ft cETLus Southwire 61KH50 
120W 1 15000 5 ft cUL Prolight 422V01 
200 W 1 24000 50 ft cULus Lind Equipment 785TX4 
= 1 К 600 Hu — UL Listed Ability One 45EU46 
— 1 10000/8300/6300/4500/2300 7108 CEC Compliant Streamlight 55MJ56 
= 1 6000 16ft — Southwire 61KJ97 
— 1 3000 5ft ETL Southwire 787MC9 


Hanging 


55MJ56 


3RB23 


61KJ99 


Std. 


cUL 
CSA 
cUL 
cUL 
CSA 
cULus 
cULus 
cUL 
cETLus 
cUL 
cULus 


UL Listed for ; 
60W 1 7,200 Im 6 ft Damp Locations Southwire 453A35 422У01 
80 W 1 7600 5 ft cUL Hang-A-Light 422V08 
UL Listed for ; 
100 1 12,000 Іт 6ft Damp Locations Southwire 453A36 
100 W 1 13000 10 ft = Southwire 61KK01 
150W — 1 19500 10% - Southwire 61KKO2 П 
Magnetic NM 
30W 3000 5ft cUL Prolight 422099 — 
60 W 1 6000 5 ft cUL Hang-A-Light 422V11 
"Tripod (= 
mU W 1 15250 3ft CE, cETLus Lind Equipment 785TW9 LLL. 
оке 
150W 1 15000 5ft cUL Prolight 422V03 
220 W 1 22000 5ft cUL Prolight 422V04 
n W 1 30000 5ft cUL Prolight 422V05 
Floor Stand > 
70W 1 3754 6 ft — LumaPro 3RB23 
Hanging 422V08 
400 W 1 42000 6ft cUL, NEC, UL Hang-A-Light 5GDZ4 
Fluorescent, LED 
Floor Stand 
60 W 1 6300 10 ft cUL Southwire 56JD43 
422V07 
24K354 45NL40 а 
Tripod Lights [PROLIGHT| PERS o 
= 120VAC = Lamp Included Бай 
Lamp No. of Max. NEC Cord NEMA Plug 
Ші Watts Lamp Heads Lumens Extension Height Cord Length Designation Config. 
15W 1 1440 62 in Би SJTW 5-15Р 
16W 1 600 73 in 16 ft SJTOW 5-15P 
30 W 1 2400 62 in Not Applicable — 5-15P 
30W 2 2880 62 in 5ft SJTW 5-15P 
32W 2 1200 73 in 16 ft SJTOW 5-15P 
40W 1 5600 11 in 50 ft S00W 5-15P 
40W 1 5600 11 in 50 ft SOOW 5-15P 
50W 2 13000 84 in 5f SJTW 5-15P 
80 W 3 8000 6ft 10 ft SJTW 5-15P 
120W 1 15000 87 % in 5 fi SJTW 5-15P 
200 W 1 24000 14 іп 50 ft S00W 5-15P 
Halogen 
500 W — 8000 51 in 5 ft — — 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


453A35 


56JD43 


785TX3 


EQUIPMENT 


WORK CONFIDENTLY. 


Brand 


Prolight 
LumaPro 
Prolight 
Prolight 
LumaPro 
Lind Equipment 
Lind Equipment 
Prolight 
Southwire 
Prolight 
Lind Equipment 


Southwire 


Southwire’ 


Item 
No. 


422V13 
24K353 
422V07 
422V14 
24K354 
185ТХ2 
785TX3 
45NL40 
61KH51 
422102 
785TX5 


61KJ99 


915 


LIGHTING 
Job Site Lighting 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


EB 


52YK79 2YKN3 52XF16 5МҮСЗ 
22FH94 
Hand Lamps , 
в == IA), MIGHT (STICK. 
120V | two кан ШЗ EN, wenr(srice Къа 
Incandescent models do not include lamp. 
NEMA 
| Cord Lamp Plug NEC Cord Item 
» Length Watts Lumens Color Includes Config. Designation Std. Brand No. 
LED 
Battery Operated, Rechargable, 
Not 11001, Мо " Lind 
5WYA3 Applicable 15 W 300 Іт; 350 Black/Yellow AC and DC Power Supply/Hook 5-15 Applicable CE Certified, cETLus Equipment 785TW7 
m; m 
Hand Lamp 
10ft 3.6W 340 Black/Red (2) Hooks, 60 Surface Mount LED Unit — 1-15P SJTOW UL Adaptor LumaPro 22ҒН94 
45W 300 Black/Gray (2) Hooks, Magne 1-15P SJ cETLus LumaPro 52ҮК79 
45W 300 Black/Gray (2) Hooks, Magne 1-15P SJ cETLus LumaPro — 2YKN1 
25 ft 65W 450 Black/Gray Hook, Magnet, Outlet 5-15Р SJ cETLus LumaPro 2ҮКМ5 
15W 500 Black/Gray (1) Magnet, (2) Hooks 1-15P SJ cETLus LumaPro — 2YKN3 
= 1200/600 Yellow Hook, Magnet 1-15P. SJ ETLus Bayco 52XF16 
3.6 W 340 Black/Red (2) Hooks, 60 Surface Mount LED Unit — 1-15P SJTOW UL Adaptor LumaPro 22ҒН96 
4.5 W 300 Black/Gray (2) Hooks, Magne 1-15P SJ cETLus LumaPro — 2YKN2 
50 ft 54W 400 Black/Red (2) Hooks, 90 LED Unit 1-15P SJTOW UL Adaptor LumaPro — 22FJ01 
65W 450 Black/Gray Hook, Magnet, Outlet 5-15Р SJ cETLus LumaPro — 2YKN6 
7.5 W 500 Black/Gray (2) Hooks, Magne 1-15P SJ cETLus LumaPro 2ҮКМ4 
Rechargeable Hand Lamp 
24W 180 Black/Red Adaptor, USB Cord 1-15P — UL Adaptor LumaPro —40KG16 
ЗМ 300 Black/Gray (2) Hooks, Adaptor, Li-ion Battery, Magnet  — == cETLus LumaPro 52ҮК80 
3.8W 320 Black/Red (2) Hooks, 64 Surface Mount LED Unit — 1-15P = UL Charger LumaPro —22FJ03 
100 W = Black/Red Car Charger, Wall Charger = = UL Charger Ability One 45Е044 
Cordless = 200/170 Orange (1) Battery, AC/DC Chargers, Hook, Magnet 1-15P — = Nightstick  8YUX7 
600/225 Red AC and DC Power Supply/Hook E — UL Listed Nightstick 52ХҒ14 
= 600/225 Blac! AC and DC Power Supply/Hook = = UL Listed Nightstick 52ХҒ15 
= 230/32 Black/Red AC & ШЕТШ 1-15Р = СЕ Nightstick 35НҮ79 
— 200 Black/Red Car Charger, Wall Charger — = UL Charger Ability One 45Е045 
Fluorescent 
Hand Lamp 
6f 13W = Yellow Hook 1-15P SJT ETL Bayco 39AM82 
8W 180 Yellow Hook 1-15P SJT UL (E71937) LumaPro — 3X734 
13W 350 Yellow Hook, Magnet 5-15Р SJT UL (E71937) LumaPro — 4XP72 
13W 1800 Yellow. Hook, In-Line Magnetic Ballast 5-15Р SJOW FM KH Industries 5WYC3 
25 13 W = Black Hook 1-15Р SJT — Bayco 3LGX2 
15W 350 Yellow Adjustable Hook, Fluorescent Lamp 5-15P SJT UL (E71937) LumaPro 6Х971 
15W — Yellow Magnetic Mounting Clips 5-15P SJOW FM KH Industries 39AM98 
26 W 720 Yellow (2) Hooks, CFL Lamp, Magnet, Outlet 5-15P SJT cETLus LumaPro — 5NRX9 
50 ft 26W 720 Yellow EE BEAR 5-15р SJT cETLus LumaPro — 5NRX6 
Hazardous Location Hand Lamp Safety Rating Class 1, Div. 1, Group C, D, F, б 
25 26W 1,800 Im — Black/Yellow = 5-15Р S00W CSA/US, NEMA 4 КН Industries 5WYA3 
50 ft 26W 1,800Im — Black/Yellow — 5-15Р S00W CSA/US, NEMA 4 КН Industries 5WYA4 
Incandescent 
Hand Lamp 
75W 600 Black/Yellow Guard, Hook 1-15Р 5Л UL (E110409) LumaPro 21/244 
75 W = Yellow Hook 1-15Р SJT ETL Bayco 39AM81 
40KG17 25ft 100 W 800 Black/Silver Guard, Hook 5-15Р SJT UL (E110409) LumaPro — 2W243 
100 W 800 Black/Silver Circuit Breaker, Hook, Metal Guard, Outlet 5-15P SJTOW cULus (E110409) LumaPro 4/346 
100 W 800 Black/Yellow Circuit Breaker, Hook, Metal Guard, Outlet 5-15Р SJT UL (E110409) LumaPro — 4XP70 
LED/UV 
Rechargeable Hand Lamp 
Cordless 3W 240 Black Adaptor, USB Cord 1-15P = UL Adaptor LumaPro 40KG17 


916 


GRAINGER. 


nn 


= 120V 


Cord 
Ending 


LED Lamp 


Incandescent Lamp 
with Receptacle 


LED Lamp with Receptacle 


Cord 
Length 
25 ft. 
25 ft. 
40 ft. 
20 ft. 
25 ft. 
50 ft. 
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Cord Reel with Hand Lamp 


Incandescent models do not include lamp. 


Lamp Gauge/ 

Watts Conductor 
7.0 16/3 
2.4 18/2 
3.2 18/2 
75 18/3 
75 16/3 
75 18/3 


Item 
No. 
2YKR1 
2YKP6 
2YKP9 
1A135 
1W943 
6X756 
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LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Job Site Lighting 


44M834 


5RZY6 


15D964 


32GD96 


<> көхкенх A) NightSearcher 


», ProBuih 


O@® PELICAN’ 
LED Remote-Area Lights 423116 


Weather-resistant systems illuminate remote locations. Pelican—The practical, durable, watertight design packs an LED lighthead 
mounted in an aluminum heat sink into a single case. Tough injection-molded 
ABS glass-filled nylon housing with telescoping mast and 360? articulated light 
arrays stands up to tough field use. Includes 110V charger. 


FoxFury—Quick-deploy area/spotlights are waterproof to 9.8 ft. Included AC or 
DC cables can be used to drive the system directly, or to recharge the battery. 
44M834 and 44ZY99 offer 360? scene, 120? area, and 12? spotlight. 


Max. 
Lamp No. of Extension Battery Mfr. Item 
mis Lamp Heads Lumens Run Time Cord Length Height Std. Chemistry Color Model No. 
oxFur, 
30W 1 3000/1200/500 3/9/24 hr 10 8% in CE-EMC, CE-LV Lithium lon Black 200-400-100 442202 
75 W 1 5000/2000/600 3/9/24 hr 10 96 in CE-EMC, CE-LV Lithium Ton Black 200-800 15D964 
100 W 1 8000/2400/900 3/9/24 hr 10 102 in CE-EMC, CE-LV Lithium lon Black 200-900 44M834 
240 W 1 16000/7000/3000 3/9/24 hr 20 150 in CE-EMC, CE-LV NiMH Black 200-1200 447Ү99 
Night Searcher 
Р MES Ww 1 14000/6000/3500/1000 1.5/3/7/36 hr 8f 52 in == Lithium lon Black 511000LITH 32GD96 
elican 
1.2 to 2.4 W 1 5300/2800/1400 A hr = 85 in CE NiMH Black 9440-B 5RZY2 
24 W 1 2000/1000 8/15 hr 1.6 fi 32 i in CE Sealed Lead Acid — Black 9430SL-B SRZY6 
= 1 3000/1500 8/15 hr 1f 32 1⁄4 in CE Sealed Lead Acid — Black 9430 30PK09 
— 1 3000/1500 8/15 hr 1 32 “in CE Sealed Lead Acid Yellow 9430 30PK10 
— 2 12000/500 7/40 hr 1 70 34 in СЕ Sealed Lead Acid Yellow .. 9460M 30PK12 
106 W 2 12000 3/9/24 hr 13 79 in CE Sealed Lead Acid — Black 094600-0012-110 423L16 
212W 4 24000 3.5/24 hr 13 81 in CE Sealed Lead Acid — Black 094700-0012-110 423L17 
212W 4 24000 3.5/24 hr 13 81 in CE Sealed Lead Acid Yellow 094700-0012-245 423L18 
21W 1 1600 5/10 hr 12 32 in CE, cETLus, Class 1, Div. 1 NiMH Yellow 094550-0000-245 423L19 
212W 4 24000 3/9/24 hr 13 ft 81 in CE Sealed Lead Acid Yellow 094700-0002-245 429507 
106 W 2 12000 3/9/24 hr 13 79 in CE Sealed Lead Acid Yellow 094600-0002-245 429J08 
106 W 2 12000 3/9/24 hr 13 79 іп СЕ Sealed Lead Acid — Black 094600-0002-110 429J09 
== 1 6000 3.5/24 hr 1 72 in == Sealed Lead Acid — Black 094900-0000-110 43MJ60 
212W 4 24000 3/9/24 hr 13 8T in CE Sealed Lead Acid — Black 094700-0002-110 429J05 
45W 1 5300 8 hr 13 85 in CE Lithium lon Yellow 094400-0001-245-6 429J03 
| 
H 9 А WÜJBBLELIGHT 
Self-Righting Work Lights рлы! 
a 120V Self-righting bases cannot be knocked over, for 
a Polycarbonate dome protects bulb stable lighting with no bulb breakage. Require 
= Project light in 20- to 100-ft. dia. no setup; just plug in. Internal ventilation 
422V06 arc, depending upon bulb wattage system keeps lights cool to the touch. 
Lamp Mfr. Item 
Lighting Technology Watts Lumens Height Model No. 
LED 80W 9000 27 in 111206 61KJ94 
LED 200 W 15000 32 in 111303LED 422V06 
Fluorescent 85 W 5000 24 in 111205 8MU19 
HID 400 W 40000 36 in 111104PS 2LTE9 
180? Reflector Shield for Wobblelights 111808 2WA36 
Replacement Lamp for No. 2LTE8 111901 1ANE1 
Replacement Lamp for No. 2LTE9 111903 ЛАМЕЗ 
Replacement Lamp for Мо. 8MU19 111908 1XFK9 
Replacement Lamp for No. 3KYL8 111904 ЗКҮМ8 
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LIGHTING 
Job Site Lighting 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


14v992 


14У990 


CONSTRUCTION 
ELECTRICAL 
PRODUCTS 

Praman Tcu 


Temporary Job Site LED String Lights 


» 50,000 hr. lamp life 

» Very low heat output 

High impact-resistant highly efficient LED lighting allows for up to 750 ft. 
continuous connections. Outdoor approved for wet locations. 


No. of 
Cord Lamp Lamp Gauge/ NECCord NEMA Plug Item 
Length Heads Watts Conductor Designation Config. Color Std. No. 
Southwire 
20 ft 1 66W 18/2 SJTW 1-15P Yellow cETLus 14V992 
50 ft 5 6.6 W 18/2 STW 1-15P Yellow cETLus 14V991 
100 ft 10 66W 18/2 STW 1-15P Yellow cETLus 14V990 
Hang-A-Light 
100 ft 10  140W 12/3 STW 5-15Р Black/Yellow cUL 458112 
Item 
Description For Use With Color Brand No. 
String Light Accessories 
Replacement Magnetic Bracket LED Light Stringers Black Southwire 14/993 
90 LED Replacement Panel Light LED Light Stringers — Yellow Southwire 14V995 
Steel Wire Guard String Lights Black Hang-A-Light 458115 
Plastic Wire Guard String Lights Yellow Hang-A-Light 458116 


Balloon Work 
Lights 


в 5-15P NEMA plug 

» Avg. rated life: 50,000 hr. 
Lights have bright LED 
diodes, housed in a fiberglass 
housing for glare-free illumi- 
nation and no bulb breakage. 
They set up easily; fold 

open like an umbrella, plug 
in and turn on. All include a 
carrying case and tie down 
set. 444P62, 444P66, and 
444P61 include a tripod 
stand; 444P63, 444P64, and 
444P66 have a hanging loop. 
444P65 features solar panel 
and solar controller. 


444P61 


C 


Max. 

Lamp Extension — Light Cord IP Item 

Watts Voltage Lumens Height Distribution Length Power Source Rating Мо. 
Black/Orange 

380W 110/230 V AC 40000 145іп 360% 25 ft Corded (AC) ІР44 444Р62 
600W 110VAC 75000 26in 360° 25 ft Corded (AC) ІР54 444P63 
600W 110VAC 75000 144in 360° 23 ft Согаеа (AC) ІР54 444Р66 
1000W  110VAC 110000 26in 360° 25 ft Corded (AC) ІР54 444P64 
1000W  110VAC 110000 144in 360° 25 ft Corded (AC) ІР54 444Р61 
Black/Silver 2 = = 

160W 110VAC 19200 136іп Flood 25 ft Dual (AC/DC) ІР67 444Р65 
518 GRAINGER. 
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2V647 38W574 


5. 
Y 


12) 
"e 


Exe | 


Life Depends on Light TM 


38W596 

Clamp-On Job Site Lights 

Max. NEMA 

Lamp Housing Lamp Cord Gauge/ Plug Item 
Watts Dia. Incl. Type Length Conductor Config. Color Brand No. 
75W Shade-5.5in No Clamp  6ft 18/2 — Silver Bayco 38М/587 
150W Ѕһаде -8.5 іп No Clamp  12ft 18/2 1-15P Silver LumaPro 2/647 
150W Shade-8.5in No Clamp  6ft 18/2 — Silver Bayco 38М/574 
300W Shade-7.5in No Clamp  8ft 18/3 5-15P Silver LumaPro  5AY60 
300W Shade-10.5in No Clamp 6ft 18/2 = Silver  Bayco 38М/596 


61KH52 
Southwire 785TUS 

Portable Cart-Mounted Lights 

= 120V 

= SJTW cords 


= 5-15P NEMA plug configuration 

Extremely strong, compact light heads are mounted on a heavy-duty steel yoke 
for impact resistance. Great for use in aircraft construction, automotive repair, 
and other maintenance and construction areas. 


No. of Max. 
Lamp Lamp Extension Сога Item 
Watts Heads ^X Lumens Height Length Rated Life Brand No. 
LED 
50W 2 11000 120 in 12 ft 50,000hr Southwire 61КН52 
200 W 1 22000 120 in 12ft 30,000hr Southwire 785103 
400 W 2 44000 144 in 12 ft 30,000hr Southwire 785Т04 
HID 
1000 W 1 110000 144 in 8ft 10,000hr ^X Bulldog 9DPRO 
200W — 2 220000 144010 8ft — 10,000nr “Warner 1001 guceg 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


LIGHTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Dock/Utility 


( 40D470 24K343 
" 5AY51 


52YK85 


| PHILIPS 
m Day-Brite 


24K347 Dock Lights 


Dock Light Dock 
Dock Light, Replacement Head | Light Grill 


Lamp No. of Arm Cord Lighthead Switch Item Item Item 
Watts Voltage Lumens Arms Length Length Material Type Std. Brand No. No. No. 
LED 
15W 120V 788 Im 1 32in 15 Aluminum Toggle ЕТІ Listed for damp locations — Daybrite 400470 — — 
15W 277V 788 Im 1 32 in 7.5 Aluminum Toggle ЕТІ Listed for damp locations — Daybrite | 400472 — — 
15W 120 V 788 Im 1 42 in 7.5 Aluminum Toggle ЕТІ Listed for damp locations — Daybrite 400471 — — 
15W 277 V 788 Im 1 42 in 7.5 Aluminum Toggle ЕТІ Listed for damp locations — Daybrite | 400473 — — 
16W 120V 650 Im 2 40 in 16 Aluminum Ривһ Button CSA LumaPro | 24K343 24K347 — 
38W 120V 4,100 Im 2 40 in 10 Aluminum On/Off Switch UL, cUL LumaPro | 52YK85 52YK83 = 
38 W 120V 4,100 Im 2 60 in 10 Aluminum On/Off Switch UL, cUL LumaPro | 52ҮК84 52YK83 = 
Incandescent 
150 to 300 120 V — 2 40 in 10 Aluminum Ривһ Button cUL, UL LumaPro 5AY51 24K346 24K349 
150 to 300 120V — 2 60 in 10 Aluminum Ривһ Button cUL, UL LumaPro SAY52 24K346 24K349 
Quartz Halogen 
500 120 V 4,500 Im 2 40 in 10 Aluminum Ривһ Button cUL, UL LumaPro 5AY53 24K348 — 
500 120V 4,500 Im 2 60 in 10 Aluminum — Push button cUL, UL LumaPro | 24K345 24K348 — 


( ла 6 © © @ Hazardous Location 
Temporary Job Lights 


Portable lighting provides a safe solution that is flexible 
and easy to manage in dangerous and confined spaces. 


TEMPORARY JOB SITE LIGHTS 


Feature a light head, mounted to a unit that is fabricated 
from nonsparking aluminum and hardware. 


TEMPORARY STRING LIGHT 
Ten durable hand-held lamps are connected in series. 


31KZ70 Designed with an eyelet hook for easy suspension. Resists 
damage from chemicals, abrasions, vibrations and impact. 
Base Lamp Lamp Lamp Mfr. Item 
Style Type Lumens Watts Type Guard Type Features Includes Model No. 
Temporary Joh Site Light Е 
У Hook Scaffold, LED 12000 150W LED  TemperedGlass Aluminum Ladder/Rail J-Bracket Mounting Cott EXP Ping, Light Head EPL-JH16C-1MLED-100 310769 
LED 12000 150W LED Tempered Glass Non Sparking Aluminum Cart Mounting а сот EPL-16C-1MLED 31KZ64 
Cart - z : А Е 
Non Sparking Aluminum Cart Mounting, Cord, EXP Plug, Light ET 
HID 36000 400W HID Polycarbonate ТЗВ operating temperature range Head. Wheeled Cart EPL-24C-1X4 31KZ65 
Steel Square Tube Quadpod Mounting, 60 Cord, EXP Plug, Quadpod Ор. y 
Floor Stand LED 29580 300W LED  TemperedGlass — pore Flood Pattern, Lighting Configuration Tower. Whsel Kit HAL-QP-2X150LED-100 31KZ68 
String LED 8600 100W LED Tempered Glass — 10 Hand Lamps, EXP Plug EPL-SL-10-LED-1227 31KZ70 
O WHarris Lightin 
= Y Innovative Lighting та ng 
Vandal-Resistant Lights 
нікі = Vandal-, impact-, and corrosion-resistant 


Portable work lights contain heavy-duty magnets and eyebolt. Safety yellow noncon 
ductive housing. Clear polycarbonate lenses provide optimal lumen output; LED 
models feature a frosted lens, while all others have a prismatic lens. Great for ship- 
building, maintenance, aircraft assembly, mining, and other production areas. 


Lamp Lamp Cord NEC Cord NEMA Plug Item 
Watts Lumens Height Incl. Length Designation Config. Color No. 
LED 
x 14W 1200 10 in Yes 6ft SJTOW 5-15P Yellow 5NKUA 
Fluorescent 
42W 3200 10 in Yes 6ft SJTOW 5-15P Yellow. SNKUS 
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= mu mE. Qe a AVEN Waldmann Ш 
(4 2 Magnifier Lights 
_ Magnifier Arm Overall Item 
Watts Diopter Magnification Lens Dia. Dimmable Shape Length Length Color Brand No. 
32PE57 Clamp Base 
LED/UV 
6W 5 2.25х 7.5 іп Yes Rectangular — 36 in 36 in Black Aven 56FT43 
8W 4 2x 7inx 5.25 in Yes Rectangular — 37 in 45 in Black 0.C. White 36NA94 
4 2x 7inx 5.3 in Yes Rectangular — 3/ in 45 in Beige O.C. White 36МА95 
15 12.6 W 3 1.75x Тіп Yes Round 18 in 36 in White LumaPro 32РЕ57 
ж LED 
Е AW 4 2x 6in Yes Round 37 in 45 in Black 0.C. White 36МА76 
4 2x 6in Yes Round 37 in 45 in Beige O.C. White 36МА77 
36NCO1 5W 3 TIR Tin No Round 16 in 32 in Black —— LumaPro 100906 
3 1.75х Тіп No Round 16 in 32in White LumaPro 100907 
3.5 1.88x 6.7 in x 4.5 in Yes Rectangular — 45 in 45 in Gray _ Vision-Luxo 21ЕМ79 
5 2.25x 6.7 in x 4.5 in Yes Rectangular — 45 in 45 in Gray _ Vision-Luxo 21ЕМ82 
3.5 1.88x 6.7 inx 4.5 in Yes Rectangular — 45 in 45 in Black  Міѕіоп-Сихо  21EN85 
5 2.25x 6.7 in x 4.5 in Yes Rectangular — 45 in 45 in Black — Vision-Luxo  21EN88 
6W 8 3x 5in Yes Round 36 in 36 in White Aven 469K23 
5 2.25x 5in Yes Round 36 in 36 in Black Aven 787KF5 
5, 12 2.25x, 4x 3 5A in Yes Round 36 in 37 in Black Aven 787KF6 
5,15 2.25х, 4.75x 3% in Yes Round 36 in 38 in Black Aven 787KF7 
,8 2.25х, 3x біп Yes Round 36 in 39 in Black Aven 787KF8 
3 2.25х біп No Round 36 in 50 in White Aven 9V313 
7W 3 1.75x Тіпх5.3іп No Rectangular 32 in — Black LumaPro — 6MNT5 
3 1.75x Тіп х 5.3 in No Rectangular — 32 in — White LumaPro — 6MNT6 
76W 3 1.75x 7.5 in x 6.2 in _ No Rectangular 18 in 36 in Whi е LumaPro 32РЕ45 
B 5 2.25x 7.9 in x 6.2 in x 8.7 in No Rectangular — 18 in 36 in White LumaPro 32РЕ47 
4 2X 7.Біп Yes Round 37 in 45 in Black 0.C. White — 36NA82 
4 2x 7.5 іп Yes Round 37 in 45 in Beige O.C. White — 36NA83 
8w 4 2х Тіп х 5.3 іп Yes Rectangular — 37 in 45 in Black O.C. White 36МА88 
4 2x 1 in x 5.8 in Yes Rectangular — 37 іп 45 in Beige O.C. White 36МА89 
5 1.75x, 2.25x 5in Yes Round 36 in 36 in White Aven 469K24 
8 2.25х, 3x 5in Yes Round 36 in 36 in White Aven 469K25 
3 1.75x Sin Yes Round 45 in 45 in Gray _ Vision-Luxo 22ЕМ51 
36NA92 5 2.25х Біп Yes Round 45 in 45 in Gray — Vision-Luxo 22ЕМ52 
9w 3 1.75x 5 in Yes Round 45 in 45 in Gray _ Vision-Luxo 460К95 
5 2.25x 5in Yes Round 45 in 45 in Gray _ Vision-Luxo 460К96 
3 1.75x 5in Yes Round 30 in 30 in Gray — Vision-Luxo 460К97 
5 2.25x 5in Yes Round 30 in 30 in Gray _ Vision-Luxo 460К98 
3 1.75x 5in No Round 16 in 32in White LumaPro 32РЕ50 
94W 3 1.75x 5in No Round 16 in 32in Black LumaPro 32РЕ51 
i 5 2.25x 5in No Round 16 in 32in White LumaPro 32РЕ52 
P m 5 2.25x 5 in No Round 16 in 32 іп Black LumaPro 32РЕ53 
f a 10W 3 1.75x 7.5 in x 6.2 in Yes Rectangular — 36 in 46 in White Aven 53CJ18 
12W 3.5 1.88x 6.3 in Yes Round 31 in 31 in Gray Waldmann 482Р51 
/ e 12.6 W 3 1.75x 7in Yes Round 18 in 36 in White LumaPro 32РЕ56 
14W 5 2.25х Sin Yes Round 36 in = Silver Aven 55МҮ92 
-- 3 1.75х Тіп Yes Round 35in 50 in Ivory Aven 19MT16 
Fluorescent 
34 W 3 1.75x 7.5 in x 6.3 in No Rectangular — 37 іп 45 in Black O.C. White — 36NC01 
3 1.75x 7.5 in x 6.3 in No Rectangular — 37 in 45 in Beige O.C. White 36МС02 
52XP81 Screw Down Base 
LED/UV 
8w 4 2х 7inx 5.3 іп Yes Rectangular — 37 іп 45 in Black O.C. White — 36NA92 
4 2x 7inx 5.8 in Yes Rectangular — 3/ in 45 in Beige О.С. White — 36NA93 
LED 
AW 4 2x 6in Yes Round 37 in 45 in Black — O.C. White 36МА74 
4 2X 6in Yes Round 37 in 45 in Beige — 0.C. White 36NA75 
6W 6 2.5х 2.8 іп = Round 15 “in 16 in Віаск, Silver Waldmann 52ХР81 
4 2x 7.5 in Yes Round 37 in 45 in Black 0.C. White 36МА80 
8w 4 2x 7.5 іп Yes Round 37 in 45 in Beige O.C. White 36МА81 
53CJ19 4 2x 7inx5.3in Yes Rectangular 37 in 45 in Black O.C. White 36МА86 
4 2x 7inx5.3 in Yes Rectangular — 37 in 45 in Beige O.C. White 36NA87 
10W 5 2.25x 1.5 in x 6.2 in Yes Rectangular — 36 in 46 in Black Aven 53CJ19 
Fluorescent 
34 W 3 1.75x 1.5 in x 6.8 in No Rectangular — 3/ in 45 in Black O.C. White — 36NA98 
3 1.75x 1.5 in x 6.8 in No Rectangular — 37 іп 45 in Beige O.C. White — 36NA99 
Weighted Base 
LED/UV 
8W 4 2x 1 in x 5.8 in Yes Rectangular — 3/ in 45 in Black 0.С. White 36МА96 
4 2x 7inx 5.3 in Yes Rectangular — 3/ in 45 in Beige O.C. White — 36NA97 
LED 
AW 4 2x 6in Yes Round 37 in 45 in Black 0.C. White 36МА78 
4 2x 6in Yes Round 37 in 45 in Beige — 0.C. White 36NA79 
5.4 W 3 1.75x 3.5 in No Round 12 in 13 54 in Black LumaPro 100905 
6W 3 2.25x 5in Yes Round 36 in 36 in White Aven 469K22 
5 1.75х 4in No Round 11 іп 11 in White Aven 469K26 
3 1.75x 7.5 in x 6.2 in x 14.2 in No Rectangular — 16 in 32 in Black LumaPro 32РЕ42 
76W 5 2.25х 7.5 in x 6.2 in x 8.7 in No Rectangular — 16 in 32 in Black LumaPro 32РЕ43 
А 3 1.75x 7.5 in x 6.2 in x 14.2 in No Rectangular — 13 in 32 in White LumaPro 32РЕ48 
5 2.25x 7.5 in x 6.2 in x 8.7 іп No Rectangular — 16 in 32 іп White LumaPro 32РЕ49 
32PE42 4 2x 7.5 in Yes Round 37 in 45 in Black O.C. White 36МА84 
8W 4 2x 7.5 іп Yes Round 37 in 45 in Beige 0.С. White 36МА85 
4 2x 7inx 5.3 in Yes Rectangular — 37 in 45 in Black O.C. White 36МА90 
4 2x 1 in x 5.8 in Yes Rectangular — 37 in 45 in Beige O.C. White — 36NA91 
94W 3 1.75x 5in No Round 16 in 32in White LumaPro 32РЕ54 
і 5 2.25x 5in No Round 16 in 32in White LumaPro 32РЕ55 
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30PH47 
45HE77 


52XP76 
33HP80 
52XP75 
А j Waldmann M 
Task Lights ШЕ». FEDERAL SIGNAL ENGINEER oF LIGHT. tensor 
Versatile lights deliver strong illumination and are ideal for workstations and Clamp-On—Lightweight lamps conveniently clip to desktops and workstations 
desktops in production, inspection, medical, and research applications. for quick and powerful light source. 


Articulating Arm—Articulating arm system is easy to move and can be main- — Gooseneck—Deliver bright light and have a flexible neck that allows easy 
tained in a fixed position. adjustment to desired position. 


Pivoting Head—Swivel head allows adjustment and maneuverability. 


Lamp Arm Mounting Material of Lamp Item 
Type Voltage Watts Lumens Overall Reach Length Type Construc. Color Incl. Brand No. 
Articulating Arm Task Light 
Incandescent 125 60W 320 Im 15 in 12 іп Interchangeable Base Aluminum Gray No LumaPro SNKRS 
12 5W 398 Im 12in 12in Weighted Base Metal Black Yes Federal Signal 454W70 
12 5 W 398 Im 18 in 18 in Weighted Base Metal Black Yes Federal Signal 454W71 
24 8.5 W 600 Im 27 in 27 in Screw-Down Base Aluminum Black Yes Waldmann 52ХР78 
100 to 240 15W 650 Im 40 in 40 in Clamp Base Aluminum Silver Yes Waldmann 30PH47 
LED 100 to 240 47 М 1,950 Im 40 in 40 in Clamp Base Aluminum Silver Yes Waldmann 30PH49 
100 to 240 V 24W 1,300 Im 40 in 15 %0 іп Blank Aluminum Silver Yes Waldmann 785RT9 
120 6W — 10 in — Screw-Down Base Aluminum Silver Yes Nic 45HE77 
120 6W = 18 in 17 in Screw-Down Base Aluminum Silver Yes Nic 45HE78 
120 6W = 32 іп 31 in Screw-Down Base Aluminum Silver Yes Nic 45HE79 
Clamp-On Task Light 
LED 100 to 240 29W 2,400 Im — = Bracket Base Aluminum Silver Yes Waldmann 30PH50 
Gooseneck Task Light 
E26 Bulb 120 60 W 600 Im 18 in 18 in Magnetic Base Steel Black/Silver No LumaPro 4PD35 
120 25 W 250 Im 18 in 18 in Bracket Base Steel Black/Silver No LumaPro 2RPJ4 
Incandescent 120 60 W 600 Im 24 in 24 in Bracket Base Steel Black/Silver No LumaPro 2RPJ2 
120 60W 600 Im 36 in 36 in Bracket Base Steel Black/Silver No LumaPro 2RPJ3 
22 to 26 5W 460 Im 18 in 23 % in Screw-Down Base Aluminum Black Yes Waldmann 482P47 
22 to 26 5W 460 Im 18 in 23 % in Screw-Down Base Aluminum Black Yes Waldmann 482P48 
24 3W 191 Im 30 in 30 іп Screw-Down Base — Black No Waldmann 3CHZ9 
24 85W 600 Im 24 in 24 in Screw-Down Base Aluminum Black Yes Waldmann 52XP76 
95 to 240 3W 191 Im 30 in 30 ^ in Screw-Down Base — Black No Waldmann 3CHZ7 
LED 100 to 240 55W 350 Im 18in 18 іп Magnetic Base Steel Black Yes LumaPro 33HP80 
100 to 240 6W 460 Im 18 in 23 іп Screw-Down Base Aluminum Black Yes Waldmann 482P49 
100 to 240 6W 460 Im 18 in 23 % in Screw-Down Base Aluminum Black Yes Waldmann 482P50 
100 to 240 6.5 W 290 Im 18 in 18 in Screw-Down Base Steel Black Yes LumaPro 33HP79 
100 to 240 7.7 W 530 Im 23 in 23 in Screw-Down Base Steel Black Yes LumaPro 33HP81 
100 to 240 ДАТІ 530 Im 35 in 35 in Screw-Down Base Steel Black Yes LumaPro 33HP82 
Pivoting Head Task Light 
LED 24 85W 600 Im = — Screw-Down Base Aluminum Black Yes Waldmann 52XP75 
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52XP79 
қ Е Waldmann Ш o.c.white co. 
Machine Tool Lights кузне nena ae Denn 
Waldmann—Coolant-, lubricant-, and vibration-resistant tool 0.C. White—A solid die-cast aluminum body acts as the heat sink for the LED arrays, while 
lights are built to give you bright, dependable lighting in most a tempered safety glass and a slim, nickel-plated bezel protect the light source. If the light 
volatile machining environments. LED Fixtures are waterproof, exceeds maximum temperature, the lamp automatically dims itself to cool down. Fixture can be 
impact-resistant, and offer a variety of installation options. easily mounted to just about any metal surface using the pre-installed high-strength neodym- 
Waterproof fluorescent linear fixtures include a built-in electronic ium magnets, or permanently affix using 4 countersunk holes. Up to 3 light fixtures can be run 
ballast. Fixtures have a 10-yr. warranty. from a single power point. Use light on any mill, lathe, grinder, or a variety of other machines. 
Overall Cord Cord Average Item 
Voltage Watts Lumens Length Includes Length Type Life Tube Material Brand No. 
Linear Machine Tool Ішіп LED 
24V AC 2W 510 Im 112in — 10 ft — 50,000 hr Aluminum Waldmann 3CJD2 t 
24V DC 12W 510 Im 11.2 in = 10 ft = 50,000 hr Aluminum Waldmann 3CJC7 T 
24V DC 114W 9,600 Im 19 in = 12 ft AWM/SVT 50,000 hr Aluminum 0.C. White 38XM73 
24V DC 76 W 6,400 Im 19 in = 12 ft AWM/SVT 50,000 hr Aluminum 0.C. White 38XM76 
24V DC 38W 3,200 Im 19 in = 12 ft AWM/SVT 50,000 hr Aluminum 0.C. White 38XM78 
100 to 240V AC 15 W 340 Im 14.5 in M12 Connector 16 ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 30PH52 
100 to 240V AC 21W 506 Im 20.1 in M12 Connector 16 ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 30PH53 
100 to 240V AC 21W 506 Im 22.2 in M12 Connector 16 ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 30PH54 
100 to 240V AC 27 W 657 Im 25.6 in M12 Connector 16 ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 30PH55 
100 to 240V AC 20 W 444 |m 31.1in M12 Connector 16 ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 30PH56 
100 to 240V AC 26W 597 Im 42.1 in M12 Connector 16 ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 30PH57 
100 to 240V AC 114W 9,600 Im 19 in — 12ft AWM/SVT 50,000 hr Aluminum 0.C. White 38XM69 
100 to 240V AC 76W 6,400 Im 19 in = 12 ft AWM/SVT 50,000 hr Aluminum 0.C. White 38XM71 
100 to 240V AC 2 үү 3,200 Im 19 in = 12 ft AWM/SVT 50,000 hr Aluminum 0.C. White 38XM79 
100 to 240V AC 3,000 Im 19 in — 12 ft AWM/SVT 50,000 hr Aluminum 0.C. White 38XM72 
Tubular Machine Tool Light Fluorescent 
100 to 277V AC 24W 2,000 Im 19.5 in = -- -- 20,000 һг Acrylic Waldmann ЗРҮр4 
100 to 277V AC 24W 2.000 Im 19.5 in = = = 20,000 hr Glass Waldmann 3PYD6 
110 to 230V AC 36W 2,900 Im 21.5 in — — — 20,000 hr Acrylic Waldmann 3PYD8 
110 to 230V AC 36 W 2,900 Im 21.5 in = = = 20,000 hr Glass Waldmann 3PYE1 
120 to 277V AC 108 W 10,000 Im 67.4 in = = = 20,000 hr Glass Waldmann 3PYA8 
120 to 277V AC 17 W 1,400 Im 40.6 in Cordset, Mounting Brackets 8ft SJOW 20,000 hr Acrylic Waldmann 3PYC1 
120 to 277V AC 17W 1,400 Im 40.6 in Cordset, Mounting Brackets 8 ft SJOW 20,000 hr Glass Waldmann 3PYC3 
120 to 277V AC 32 W 2,900 Im 65.2 in Cordset, Mounting Brackets Sit SJOW 20,000 hr Acrylic Waldmann 3PYC9 
120V AC 25W 2,500 Im 52.6 in Cordset, Mounting Brackets 8t SJOW 20,000 hr Acrylic Waldmann 3PYC5 
Tubular Machine Tool пат LED 
24V DC 480 Im 7.5 in M12 Connector 16 ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 48RE48 
24V DC 103 W 1,080 Im 144 in M12 Connector 16ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 48RE49 
24V DC 16W 1,680 Im 21.3 in M12 Connector 16 ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 48RE50 
24V DC 21.5W 2,280 Im 28.2 in M12 Connector 16 ft PUR 60,000 hr Aluminum Waldmann 48RE51 
24V DC 30 W 2,300 Im 31 in M12 Connector 16 ft SJOW 50,000 hr Glass Waldmann 52XP79 
Mfr. Item 
Type Brand Model No. 
Tubular Light Mounting Brackets, 2 Required 
Straight Waldmann 190015019-00014930 ЗРҮЕЗ 
Long L Waldmann $K1021019-00010286 ЗРҮЕ5 
Short L Waldmann 190015995 3PYE7 
T Surface mount. 
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40XA77 


492T31 
54DG69 


49XX85 


49XX90 


49XX93 49XX77 


49XX78 


1UNB6 
1ши 49XG35 
Railhead EAM 
43MJ59 (Емі) Proc Tec’ R © sum EIGHT 
24M997 E Е 5 к= 
LED Headlamps NEIGIZEL OS PELICAN Ғеміх РӘ SUREDIRE. 
Maximum Run Time 
Lumens Special Light Light Output Mounting Body Recharge- Batteries оп High Item 
Brand Output Output Mode Modes Type Body Material Color able Included — Setting Battery Size No. 
“General Purpose 
16 = = Head Strap Plastic Black, Silver No No 20 hr AAA 492131 
High Beam, Low ; ти = 
EMI 60 Beam, Strobe High / Low Head Strap astic Silver No No 96 hr AAA 54DG69 
350 — High / Medium 7 Low Strap Plastic Red No Yes Thr AAA 419784 
450 = High / Medium / Low ii o aw Plastic Black Red No Yes 2hr AAA 55JC13 
475 — High / Medium / Low Head/Helmet Strap/Clip Plastic Red Yes Yes 2hr Proprietary — 349EU9 
| 475 — High / Medium / Low Head/Helmet Strap/Clip Plastic Red Yes Yes 2 hr Proprietary — 349EV2 
Milwaukee 600 - High / Medium / Low / Eco lici ad Plastic Black Red | Yes Yes 2hr Proprietary — 554614 
600 Red Light High / Medium / Low незна тесе тару Plastic Black Red ^ Yes Yes 2hr Proprietary — 554615 
600 = High / Medium / Low / Eco Head/Helmet Strap/Clip Plastic Black Yes Yes 2hr Proprietary 349Е/0 
600 = High / Medium / Low / Eco Head/Helmet Strap/Clip Plastic Blac Yes Yes 2hr Proprietary — 349EV3 
Princeton Tec 200 — High / Low Head Strap Plastic Blac No Yes 3 hr 56MD44 
Railhead Gear 140 = High / Medium / Low — Plastic Black No Yes 10 hr AAA 39F122 
450 = High / Low = Plastic Blac No Yes 14 hr AA 39F123 
Streamlight — High / Low Head Strap Plastic Blac No Yes 5.5 hr AAA 55ТА17 
“General Purpose, Safety Ra Rated: — 
7 modes: high/low/wide; 
; 22 night vision settings in red _ КЕ 
Energizer 400 Im and green; flashing red Head strap Blac Yes Yes 4hr 61UM50 


for safety/emergencies 
Hazardous Location, Safety Rated: | Class Т, Div. 1 


Pelican 155 High / Medium / Low = Polycarbonate Blac No Yes 6 hr AAA 43FF95 
Streamlight | 250 - High / Medium / Low Pead aarne anan SM Plastic Yellow Yes Yes 7hr Proprietary 55МЫ59 
"Industrial 
300 = High / Medium / Low Strap Plastic Red No Yes 8.5 hr AAA 40XA77 
Energizer 315 Red Light High / Medium / Low Strap Plastic Gray No Yes 6 hr AAA 40XA76 
325 = te / Low Strap Plastic Blac! No Yes 6.5 hr AA 4Е705 
950 Red Light d ad Head Strap Aluminum Blac Yes Yes 3hr 18650 453A30 
Floodlight: High / Medium / Aluminum, CR123A or 
; 1,000 Spot/Flood/Both Low, Spotlight: Turbo / High Headband Magnesium, Blac! Yes Yes 2 hr 60UL84 
Fenix Lighting à / Medium / Low / Eco Polycarbonate Li-lon 18650 
5 ed Light: Flas edium 1 
1,200 Red Light. / Low, White Light: Turbo / Headband LUN Blac Yes Yes опг CRIPSADT вщлаз 
High / Medium / Low / Eco y 
120 Red Light, Strobe High / Low Strap Plastic Blac No No Thr AAA 49XX93 
LumaPro 120 SOS, Strobe High / Low Strap Aluminum Blac! No No 1.2 hr AA 49XX77 
200 Strobe High / Medium / Low Head Strap Plastic Blac! Yes Yes 4.5 hr 3.7V 49ХХ85 
280 Red Light, Strobe Hi i Low Strap Plastic Blac No No Thr AA 49XX90 
Я m Hybrid/Spot High/Low/ Plasti i 
Milwaukee 450 Im Flood High/Low Head Strap/Magnet astic Black, Red Yes Yes 2.5 hr Proprietary 61КМ26 
Pelican 200 Red Light, SOS High 7 Low Strap Plastic Blac! 0 Yes 3hr AAA 3311919 
204 Бей Light, Strobe High / Medium / Low Strap Plastic Black No Yes 2hr AAA 43MJ59 
70 robe High / Medium / Low Strap Plastic Black 0 Yes 50 hr AAA 3KKX6 
165 Beacon, Strobe High / Medium / Low Head Strap Plastic Blac No Yes 22 hr AAA 494R23 
165 Beacon, Strobe High Clip Plastic Clear Yes Yes 16 hr CR123A 494R24 
Princeton Tec 200 Red Light High / Medium / Low Head Strap Plastic Green Yes Yes i3hr  Li-lon 2200mAh 453037 
250 — High / Medium / Low Head Strap Plastic Black, Green No Yes 40 hr AAA 494R22 
300 = High / Low Strap Plastic Blac! No Yes 28 hr AAA SPVY1 
420 = High / Low Strap = Blac = Yes 136 hr AAA 189F23 
450 Strobe High / Medium / Low Stra Plastic Blac! Yes Yes 5hr CR123A 24M997 
Raihead Gear 100 Red Light High / Low Head Strap Plastic Blac No Yes Shr AAA 43Ң744 
125 = High / Low ae LS NM Plastic Blac! Yes Yes 3.5 hr Proprietary 35XM75 
180 Beacon High / Low Head Strap Plastic Blac! Yes Yes 2 hr Proprietary 435Х19 
180 Beacon High / Low rir d Polycarbonate Yellow Yes Yes 4.5 hr Proprietary 55М,32 
Black, Blue ; 
i И Head / Hardhat Strap Ы i Li-Polymer 
Streamlight 180 Im Red Light High / Low / 3M Dual Lock Tape Polycarbonate Coyote, Red, Yes Yes 2hr 450 MAh 61TX38 
200 Red Light High / Medium / Low Head Strap Plastic Yellow No Yes 6 hr AAA 453A14 
200 Beacon High / Low Head/Helmet Strap Polycarbonate Yellow Yes Yes 2 hr Proprietary  55МЈ57 
200 Beacon High / Low Head/Helmet Strap Polycarbonate Blac! Yes Yes 2 hr Proprietary 5oMJ58 
Green Light, ; ; Head / Hardhat Strap Li-Polymer 
200 Im Red Light High / Medium / Low / 3M Dual Lock Tape Polycarbonate Black, Yellow Yes Yes 7hr 2200 MAh 61TX36 
375 = High / Medium / Low Head Strap Nylon Red Yes Yes 4.8 hr Proprietary 453А15 
continued] } 
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Railhead 
(емі Miya” nae Tec’ ® Ө smenmucur 


LED Headlamps Energizer pecan Fenix Ра Е\ЧЧЕЕ!НЕ. 


Maximum Run Time 
Lumens Special Light Light Output Mounting Body Recharge- Batteries оп High Item 
Brand Output Output Mode Modes Type Body Material Color able Included — Setting Battery Size No. 
Industriar, Safety Rated: Class I, Div. 2 
78 Strobe High / Medium / Low Strap Plastic Black No Yes 80 hr AAA 3KKZ5 
Princeton Tec 130 Strobe High / Medium / Low Strap Plastic Black No Yes 121 hr AAA 3KKZ3 
550 Strobe High / Medium / Low Strap Plastic Black No Yes 90 hr AA 3KKW3 
80 — igh / Medium / Low Head/Hardhat Strap Plastic Yellow No Yes 5hr AAA 1VA82 
Streamlight 120 = High / Medium / Low Head/Hardhat Strap Plastic Yellow No Yes 3.5 hr AAA 1PJH9 
150 — High / Medium / Low Head/Hardhat Strap Plastic Yellow. No Yes 3 hr AAA 1PJJ3 
Industrial, Safety Rated: Class I, Div. 1 
Energizer 75 A High / Low = Plastic Orange No No 20 hr AA 4EZD6 
LumaPro 200 = High / Low Strap Plastic Yellow No No 2.5 hr AAA 49XX78 
Milwaukee: 310 = High / Medium / Low Strap Plastic Yellow No Yes 4 hr AAA 59KE79 
32 Strobe High / Low Strap Plastic Black No Yes 20 hr AAA 49XK74 
Pelican 60 High Strap Plastic Black No Yes 10 hr AAA 6WNZ9 
72 = High / Low Head Strap Plastic Yellow No Yes 6 hr AA or AAA 54ХҺ49 
78 = High / Low Strap Plastic Black No Yes 105 hr AAA БРҮҮ0 
Princeton Tec 130 = High / Low Strap Plastic Black No Yes 121 hr AAA SPVX9 
150 = High / Low Strap Plastic Black No Yes 105 hr AAA 49XH38 
| 120 = High Head/Hardhat Strap Plastic Yellow No Yes 11 hr AA TUNB6 
Streamligh 235 E High / Medium / Low E E Plastic Yellow No Yes — 4A8hr ААА 54ХП3 
“Tactical н 
Blue Light, Green A Bracket/Head i 
princetoni Tec 300 Light, Red Light High / Low Strap/Magnet Plastic an No Yes 10 hr AAA 56MD42 
420 Light, iit ned ent High / Low Bracket/Head Strap Plastic an No Yes 4 hr AMA  56MD41 
350 Beacon, Tail Light dio row Bracket Aluminum Black No Yes 2.3 hr CR123A БЕШП 
Streamligh 350 Beacon, Tail Light PO Bracket Aluminum Black No Yes 2.3 hr CR123A 55MJ39 
9 635 High / Medium / Low Head/Hardhat Strap Aluminum Black No Yes 1.8 hr CR123A 20JN14 
1,000 = High / Medium / Low Head/Hardhat Strap Aluminum Black Yes Yes 1.5 hr Proprietar 435X17 
Surefire 505 High / Low Strap Aluminum Black No Yes T5hr 1 49Х635 
1,000 Im High / Medium / Low Strap Aluminum Black Yes Yes Thr 12V 326H04 
Tactical, Safety. Rated: Class I Div. 2 
Princeton ec 60 ‘Strobe High / Medium / Low Strap Plastic an No Yes 102 hr AAA Ша 
"ET | 
54DG78 49XX88 61KM24 ap 
55MP02 
3AU11 


453A17 


EM)’ Ee Mis ШЕ” OM PELICAN Ө smeomusur. TRACERLINE' 
LED аре di d Inspection Flashlights 


Maximum Light Output Special Light Body Batteries Run Time on Item 
Brand Lumens Output Modes Output Mode Body Material Color Included High Setting Battery Size L No. 
Penlight 
: 49 High — Aluminum Black Yes Thr AAA 5.0 in 540673 
49 High — Plastic White No 2hr AA or AAA 5.0 in 54DG70 
49 High = Aluminum Black Yes 4hr AAA 5.25 in 54D675 
EMI 49 High = Aluminum Red Yes 4hr AAA 5.0 in 540077 
49 High — Aluminum Blue Yes 4 hr AAA 5.0 in 54DG78 
49 High = Plastic Black, Blue, Orange, Red, White No 2hr AA or AAA 5.0 in 540671 
49 High — Aluminum White Yes 4hr AAA 5.25 in 54D676 
49 High — Aluminum White Yes 4 hr AAA 6.0 in 54DG74 
LumaPro 90 High = Aluminum Blac No 10 hr AAA 5.16 in 49XX88 
Milwaukee 100 High = Aluminum Rei Yes 3 hr AAA 5.39 in 419J83 
250 Im High/Low Laser Metal Blac Yes 2.5 hr Proprietary 0.671875 in 61КМ24 
115 — = Plastic Yellow — 2.2 hr AAA 5.75 in 59MP02 
Pelican 120 High — Aluminum Blac Yes 2.8 hr AAA 5.37 in 33W917 
140 = Plastic Blac! = 4.7 hr AAA 5.75 in 55MP03 
2 High Red Light Aluminum Black Yes 24 hr AAAA 6.21 in 484P98 
2 High Blue Light Aluminum Blac Yes 24 hr AAAA 6.21 in 39AU36 
7 High Green Light Aluminum Blac Yes 24 hr AAAA 6.21 in 21XN46 
11 High — Aluminum Black Yes 24 hr AAAA 6.21 in 3AU11 
11 High — Aluminum Ве Yes 24 hr AAAA 6.21 in ЗХЕр4 
11 High — Aluminum Blue Yes 24 hr AAAA 6.21 in 3XED1 
Streamlight 45 High = Aluminum Blac Yes 2.3 hr AAA 3.6 in 2RVN3 
g 100 High = Aluminum Blac! Yes 8hr AAA 53 in 2RVL9 
100 High = Aluminum Blue Yes 8 hr AAA 5.3 in 39AU33 
100 High = Aluminum Re Yes 8 hr AAA 53 in 39AU35 
100 High = Aluminum Silver Yes 8 hr AAA 5.3 in 39AU34 
115 High — Aluminum Blac Yes 7.5 hr AA 20.0 in 1PJJ4 
350 High / Low == Aluminum Black Yes 1.5 hr Proprietary 6.15 in 484R19 
350 High / Low — Aluminum Black Yes 1.5 hr Proprietary 6.15 in 484R02 
Penlight, Safety Rated: 11 Div. 1 
LumaPro High — Plastic Yellow No 16.5 hr AAA 5.5 in 49ХХ80 
Streamlight High E Aluminum Black Yes 24 hr AAAA 6.21 in 3KZW1 
=e оп — 
= High UV Aluminum Black No = AA 1.0 in 48XY79 
m ht 160 High / Low — Aluminum Black Yes 3hr Proprietary 6.64 in 45ЗА17 
9 500 — — Aluminum Black Yes 2 hr Proprietar 4.5 in 60EE38 
racerine UV — Green Yes ahr BAR 5.5 in 404125 
Inspection Flashlight, Safely Rated: Css, Div. 1 
treamlight High — Aluminum Black Yes 24 hr AAAA 14.0 in 3XEE1 
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F 49XX73 
2XUZ1 " 2RVN2 
20AT91 "m 404739 
чома ille] ©) sremu (PELICAN Fenix 
LED Keychain and Mini Flashlights 
Maximum 
Lumens Light Output Special Light Body Batteries Run Time on Item 
Brand Output Modes Output Mode Body Material Color Included High Setting Battery Size L No. 
Keychain Flashlight 
General Purpose 
Inova 6 High / Low Strobe Plastic Black Yes 22 hr CR2016 1.85 in 2XUZ1 
Industrial 
LumaPro 20 = = Aluminum Black No 6 hr AAA 2.83 in 49XX73 
10 High = Aluminum Black Yes 8 hr LR44 147 in 2RVN2 
Streamlight 10 High — Al uminum Blue Yes 8 hr LR44 1.47 in 11U141 
10 High — Aluminum Pink Yes 8hr LR44 1.47 in 21XN49 
10 High — Aluminum Red Yes 8hr LR44 1.47 in 11U142 
Mini Flashlight 
General Purpose 
Pelican 16 High Б Aluminum Black Yes 8.5 hr LR41 1.5in 49XK73 
Industrial 
LumaPro 275 High -- Aluminum Black No 3hr AAA 4.72 in 49XX94 
10 High / Medium / Low Strobe Plastic Black Yes 45 hr CR2016 1.8 іп 20AT91 
Streamlight 175 Combo / Spot / Flood = Plastic Yellow No 15 hr AA 6.1 in 435X23 
60 High = Plastic Yellow Yes 16 hr AAA 5.4 in 435X21 
Tactical 
Fenix Lighting 550 Turbo / High / Medium / Low Strobe Aluminum Black Yes 2.3 hr 16340 3.7 in 453A24 
115 High / Low Strobe Aluminum Black Yes 1.7 hr AAA 3.94 in 404L39 
Streamlight 350 High / Low Strobe Aluminum Black Yes 3.3 hr CR123A 4.77 in 55TA14 
350 High / Low Strobe Aluminum Black Yes 1.5 hr AA or CR123A 4.25 in 435X26 
© Energi 
телуге 
O meaner ED WE 
5RHT3 435X14 
KLEIN 


Fenix TOOLS. 


LED General Purpose Handheld Flashlights 787GP3 
Maximum Run Time 
Lumens Light Output Body Recharge- Batteries оп High Item 
Brand Output Modes Color able Included Setting — Battery Size L No. 
Rubber Body 
_ 17 Im — Black No No 11 hr AA 6.5 in 5RHT3 
100 Im High Black No No 8hr AAA 6.63in 5RHP7 5RHPG 
249 High Black No Yes 30 hr AAA 7.5 in  54DH66 49C128 
EMI 249 High Red No Yes 30 hr AAA 15in 540Н64 
249 High Blue No Yes 30 hr AAA 15in | 54DH65 
Energizer 300 Im High/Low Black No Yes 5hr AA 2.57 in  787GP3 
Polymer Resin Body 
2/5|m High /Medium/Low _ Yellow Yes Yes 5.5 hr Proprietary — 7.5in 435Х13 
Streamlight 2/5|m . High / Medium/Low Blaci Yes Yes 5.5 hr Proprietary 7.5in 435Х14 5 
2/5|m Нідћ / Medium/Low — Yellow Yes Yes 5.5 hr Proprietary 7.Біп 435Х15 
275іІт High /Medium/Low Біаск Yes Yes 5.5 hr Proprietary — 7.5in 435Х16 4FZK5 
Plastic Body 492T30 
20 Im High Yellow No No 168 hr D 7.ТБіп 32212 
30 Im High Blac No No 72 hr D 6.63 in 490128 
— 40 Im High Blac No No 30 hr AAA 6.69in — 5RHP5 
40 Im High Black No No 30 hr AAA 6.69in SRHP6 
65 Im — Yellow No No 35 hr D 6.15 in 492730 
Diversey = = No No = AAA = 32GT50 
LumaPro 190 Im High Blac No No 1hr AA 6.92in 49ХХ95 
Aluminum Body 61HN56 
— 90 Im High Silver No No 4hr AAA 4.99in — 4FZK5 А 
60 Im = Blue No Yes = AA 6.25іп 10E713 j 
Ability One 60 Im — Silver No Yes — AA 6.25in 10Е715 61UM51 
— — Blac No No — D 10.5 in  10E716 
High/Low/Spot-High/ 
Energizer 1,200 1m — Spot-Low/Wide-High/ ^ Silver Yes Yes 4hr 26650 2in 61UM51 
Wide-low/Strobe 
fuer 4,2001Im  Pigh/Medium/ рас Yes No 241г 18650;CR123A 5.09 in  61HN56 
ghting Low / Strobe i 63LH75 
Klein Tools 235 Im High / Low lack. No Yes 6hr AAA 4.79іп 631Н75 
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49XX76 


60UL79 


49XX84 


49XX75 


| AbilityOne 


БЕН Fenix ТР ЇЇ” 
LED Industrial Handheld Flashlights 


49XX74 


49XX87 
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14L596 


61KM25 
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Maximum Light Output Body Recharge- Batteries Run Time on Item 
Brand Lumens Output Modes Color Safety Rated able Included High Setting Battery Size L No. 
Aluminum Body 
Ability One 110 Im High Black Not Safety Rated No Yes 5hr AA 6.2bin 29МН53 
110 Im High Red Not Safety Rated No Yes 5hr AA 6.25 in 29МН54 
350 Im Turbo / High / Medium / Low Black Not Safety Rated No Yes 3.75 hr AA 5in 60UL74 
800 Im Strobe/ Turbo / High / Medium / Low / Eco Black Not Safety Rated Yes Yes 2.5 hr 18650, CR123A 429in 600175 
800 Im Strobe/ Turbo / High / Medium / Low / Eco/ SOS Black Not Safety Rated Yes Yes 1.91 hr 18650, CR123A 43in 600179 
1,000 Im Turbo / High / Medium / Low / Eco Black Not Safety Rated Yes Yes 4.1 hr 18650 5.5іп —453A29 
Fenix Lighting — 1,000 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.1 hr Proprietary 6.3in 49Х/37 
1,000 Im Strobe/ Turbo / High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3.16 hr 18650, L21-5000-21700 54іп 600177 
1,200 Im Strobe/ Turbo / High / Medium / Low / Eco Black Not Safety Rated Yes Yes 2.66 hr L21-5000-21700 4.65 in  60UL82 
1600 Im Strobe/ Turbo / High / Medium / Low / Eco Black Not Safety Rated Yes Yes 5.81 hr L21-5000-21700 54in 600176 
12,000 Turbo / High / Medium / Low / Eco Black Not Safety Rated Yes Yes 22.5 hr Proprietary 6.10in — 60JC86 
250 Im High / Low Black Not Safety Rated No No 2.5 hr AA 6.1 in 49ХХ76 
250 Im High / Low Black Not Safety Rated No No 25 hr D 12.91in 49ХХ74 
LumaPro 270 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated No No 1hr AA 6.22 in 49XX83 
600 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 2hr 18650 6.46іп  49XX75 
640 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated No Yes 2hr CR123A 5.35 іп 49XX84 
800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 4 hr 3.7V 5.47 in 49ХХ87 
Milwaukee 500 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3.5 hr Proprietary 0.88in 61КМ25 
201 Im — Black Not Safety Rated No No 1.2hr AAA 5.59in 55МР04 
375 Im High / Low Black Not Safety Rated No Yes 2.3 hr AA 6.2in 141596 
Pelican 390 Im — Black Not Safety Rated No No 2.2 hr AA 6.26 in 55МР05 
588 Im — Black Not Safety Rated No No 1hr AAA 5.87іп 55МР06 
860 Іт = Black Not Safety Rated Yes No thr 18650 6.16in 55МР07 
250 Im High Black Not Safety Rated No Yes 6 hr AA 6.5in 484Р99 
250 Im High / Low Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr Proprietary 3.87 in 55МЈ33 
425 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3hr Proprietary 8.41іп 484805 
425 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3hr Proprietary 8.85in 484810 
425 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3hr Proprietary 8.41in — 484R06 
425 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3hr Proprietary 8.41in 484809 
425 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3hr Proprietary 8.85in 484812 
425 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3 hr Proprietary 8.41 in 484807 
425 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3 hr Proprietary 8.41 in —484R08 
425 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3 hr Proprietary 8.85 іп 484В11 
450 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3.25 hr Proprietary 13.1 in 480/82 
450 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3.25 hr Proprietary 13.1 іп 480/81 
500 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 2./ hr Proprietary 7.65іп 484813 
Streamlight 800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr 3.6 V 8.41 in 404135 
800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr 3.6 V 8.85 іп 404137 
800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr 3.6 V 8.41 in 404136 
800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr Proprietary 9.23 in 23Х761 
800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr Proprietary 8.85 іп 55ЕЕ15 
800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr Proprietary 9.65in 39CC97 
800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr 3.6V 8.85 іп 404138 
800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr Proprietary 9.65in 39CC92 
800 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr Proprietary 9.23 in 39С096 
1,000 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr Proprietary 6.5in 396690 
1,100 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr Proprietary 11.82in 39CC91 
1,100 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 1.5 hr Proprietary 11.82in 39С099 
2,000 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 2 hr 12V 7.67іп 608082 
2,000 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated No Yes 2 hr = 7.67 in 608081 
Nylon Body 
250 Im High / Low Orange Not Safety Rated No Yes 4hr CR123A 5.2іп 435Х29 
250 Im High / Low Black Not Safety Rated No Yes 4hr CR123A 5.2in 435X30 
450 Im High / Medium / Low Yellow Not Safety Rated Yes Yes 3.25 hr Proprietary 13.2in — 480V88 
450 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3.25 hr Proprietary 13.2in — 480V84 
450 Im High / Medium / Low Orange Not Safety Rated Yes Yes 3.25 hr Proprietary 13.2іп 480/85 
Streamlight 450 Im High / Medium / Low Orange Not Safety Rated Yes Yes 3.25 hr Proprietary 13.2іп 480/86 
450 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3.25 hr Proprietary 13.2іп 480/83 
450 Im High / Medium / Low Yellow Not Safety Rated Yes Yes 3.25 hr Proprietary 13.2in 480/87 
485 Im High / Medium / Low Yellow Not Safety Rated Yes Yes 3hr Proprietary 8.07іп 484814 
485 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3hr Proprietary 8.07 іп 484815 
485 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3hr Proprietary 8.64in 484816 
485 Im High / Medium / Low Black Not Safety Rated Yes Yes 3 hr Proprietary 8.64in 484817 
Plastic Body 
Energizer 300 Im High / Low Black Not Safety Rated No Yes 6.5 hr AA 6.75 in  1LEE6 
Princeton Tec 90 Im High Black Not Safety Rated No Yes 72 hr AAA 3.75in  19YH53 
90 Im High Yellow Not Safety Rated No Yes 72 hr AAA 3.75in  19YH52 
STANLEY 30 Im — Black Not Safety Rated No No 41 hr AA 10.75 in 36М227 
Surefire 320 Im High / Low Yellow Not Safety Rated No Yes 2.8 hr CR123 5.2in — 19YL67 
Polycarbonate Body 
Pelican 653 Im High / Medium / Low Glow Inthe Not Safety Rated мо No 5 hr AA 7.44 in 611722 
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55MJ42 


401Y27 


ETT T % 


49XK75 


484R04 


22LU18 39CC94 
3HER8 
LED Tactical Flashlights ENCIGIZEl Fenix Р 2 peuican © smene 
Maximum 
Lumens Light Output Special Light Body Lens Recharge- Batteries Run Time on Item 
Brand Output Modes Output Mode Color Material able Included High Setting — Battery Size L No. 
Aluminum Body 
Energizer 400 Im High Strobe Black Polycarbonate No Yes 4hr AA 6.5 in 401Y27 
Lightin gp 150m м Strobe, Turbo / High / рей Light, Green Light, Strobe | Black Glass Yes Yes 4.66hr 18650, CR123A 5.9in 600181 
LumaPro 1,000 Im High / Low Strobe Black Polycarbonate Yes Yes 28 hr 18650 9.55 in 49XX92 
450 Im — = Black No No 1hr AA 4.63 in 55MP01 
Pelican 602 Im High / Medium / Low Strobe Black Polycarbonate No Yes 1.5 hr CR123 5.31 in 49XK75 
803 Im High / Medium / Low = Black Polycarbonate Yes Yes 2.5 hr Proprietary 12.67 in 4ETV1 
944 Im = = Black Yes No 3.1 hr 18650, CR123 6.19 in 65DA46 
160 Im High — Black Glass No Yes 3.8 hr CR123 5.6 in 5XA83 
250 Im High / Low Strobe Black Glass No Yes 2hr AA 6.14 in 55TA16 
250 Im High / Low Strobe Glass No Yes 2 hr AA 6.14in — 55MJ41 
350 Im High / Low Strobe Glass No Yes 1.5 hr АА or CR123A_ 4.25 іп 55MJ42 
375 Im High / Medium / Low Strobe Black Glass Yes Yes 2.5 hr Proprietary 5.9 in 5TZK3 
375 Im High / Medium / Low Strobe Black Glass Yes Yes 2.5 hr Proprietary 5.9 in 21XN04 
500 Im High / Low Strobe Black Glass No Yes 2.8 hr CR123A; 18650 5.12 in 435X27 
500 Im High / Low Strobe Black Glass Yes Yes 2.8 hr СОВ123А; 18650  5.14in 55МЈ43 
615 Im High / Medium / Low Strobe Black Glass Yes Yes 12hr Proprietary 5.9 in 22LU18 
615 Im High / Medium / Low Strobe Black Polycarbonate Yes Yes 1hr Proprietary 1.0 in 39CC94 
Streamlight 725 Im High / Low Strobe Black Glass No Yes 13hr CR123 546in 30КА25 
1,000 Im High / Medium / Low Strobe Black Glass Yes Yes 1.3hr САТ2ЗА; 18650  5.43in 55МЈ44 
1,000 Im High / Medium / Low Strobe Black Glass No Yes 1.3 hr CR123A; 18650 — 5.44 in 435X28 
1,000 Im High/Medium/Low Strobe Black Yes Yes 1.5 hr SL-B26 5.4 in 61UM53 
1,000 Im High / Medium NIU EE Tempered Yes Yes 3hr Lithium 546in — 61TX34 
1,000 Im High / Medium 4 ROM) 1,000 lumens Tempered Yes Yes 3hr Lithium 5.46 in 61TX35 
1,000 Im High / Medium / Low Strobe Black Glass Yes Yes 1.75 hr — 4.39 in 60RD83 
1,000 Im High/Medium/Low Strobe Black No Yes 1.25 hr CR123A 5.4 in 61UM52 
3,500 Im High / Medium / Low Strobe Black Glass Yes Yes 1.5 hr 18650 9.53 in 484R04 
Nylon Body 
55 High / Med. High / Blue, IR, Red, Rescue Beacon Co — 
Med. Low / Low , IR, А yote Polycarbonate No Yes 6hr AA or CR123A 484P94 
55 ШШ wea mion Blue, Green, IR, Rescue Beacon Coyote Polycarbonate No Yes 6hr AA or CR123A — 484P95 
55 Im ign Miori Med? Strobe Tan Polycarbonate No Yes 5.5 hr AA 234in 3НЕВ8 
55 Im High / Low = Polycarbonate No Yes 8hr AA 1.86in 60ЕЕЗ7 
500 Im High / Low = Black Glass No Yes 2.5 hr CR123 4.43 in 23X777 
500 Im High / Low = Orange Glass Yes Yes 3.8 hr Proprietary 4.43 in 60EE48 
500 Im High / Low = Black Glass Yes Yes 3.8 hr Proprietary 4.43 in 60EE45 
Streamlight _ 500 Im High / Low = Yellow Glass Yes Yes 3.8 hr Proprietary 4.43 in 60EE46 
600 Im High / Medium / Low Strobe Black Glass No Yes 2.75 hr CR123 546in 453А21 
600 Im High / Low Strobe Black Glass Yes Yes 3.5 hr СВ123А; 18650 5.46 іп 55MJ46 
600 Im High / Medium / Low Strobe Yellow Glass No Yes 2.8 hr CR123A 5.34 in 484R21 
600 Im High / Low Strobe Yellow. Glass Yes Yes 3.5 hr СВ123А; 18650 5.46 іп 55MJ47 
600 Im High / Medium / Low Strobe Black Glass No Yes 2.8 hr CR123A | 5.34in 484822 
600 Im High / Low Strobe Glass Yes Yes 3.5hr СН123А; 18650  5.46in 55МЈ48 
600 Im High / Medium / Low Strobe Yellow Polycarbonate No Yes 2.8 hr CR123A 5.9 in 484R25 
600 Im High / Medium / Low Strobe Glass No Yes 2.8 hr CR123A 5.34 in 484R23 
600 Im High / Medium / Low Strobe Yellow Glass No Yes 2.75 hr CR123 5.46 in 453A22 
600 Im High / Medium / Low Strobe Tan Glass No Yes 2.75 hr CR123A 546 in 453А23 
600 Im High / Medium / Low Strobe Black Polycarbonate No Yes 2.8 hr CR123A 5.9 in 484R24 
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Safety Approval Definitions 


Note: Always talk to your safety manager or consult supplier websites for additional information 


about the best products to use in your environment. ivisi 
P y Flammable Gases, | - Oil Refinery A (Acetylene) sn сш narmal 
Vapors, or Liquids | - Paint Warehouse | B (Hydrogen) operating conditions 
DIVISIONS | | Блез (Acetylene, Hydrogen, | -Spray Booth C (Ethylene) Division 2 
Describe the imminence of the danger. Ethylene, Propane) | - Offshore Oil Rig | D (Propane) Hegarty unserem 
on 1 (Red)—"Hazard likely," such as inside a fuel tanker. - Coal Mine Division 1 
di Я n 5 Қ Аы Combustible Dusts | - Munitions Factory| E (Metals-Div 1 only) | Hard сап sie nter пата! 
оп 2 (Green)— "Hazard not likely," such as in the proximity of a fuel | (Metals [Div. 1 only], Coal, | - Grain Silo F (Coal) — 
tanker. Grain) à rage G (Grain) ld E rol ni 
2 acili ‘operating conditions 
Flammable Liquid (Yellow) - Paper Mill Division 1 
Ignitable Fibers & | - Woodworking darc ы” 
CLASS 3 Flyings Facility N/A =. 
(Machined Magnesium) | - Textile Mill j,,, Division 
Н lazard not likely under normal 
- Cotton Gin ‘operating conditions 
m l E C EX Gas Station Service Garage 
Underwriters Factory Mutual Mine Safety Canadian Safety International 
Laboratory Health Administration Health Administration Electrotechnical 
Commission 
С D.s fe 
C € €» USAR Intertek СС ! (0510), с А 
3091325 
ATEX Europe Urban Search Electrical Testing SGS U.S. Testing Certified Division 1 W Division 2 В Flammable Liquid 
and Rescue Laboratories Company Electrical Safety 


52VG80 


49XG39 


©) STREAMLIGHT 


Dualie 3AA LED Flashlights 


= Submersible to 1 meter for 30 min. 

» Intrinsically Safe - Class 1, Il, Div. 1 

Rugged multifunction LED lights feature intuitive, independent 
switching for each function. The tough non-conductive, corrosion- 
proof polymer resin construction is impact-resistant to 2 meters 
and has an integrated low-profile pocket clip to help you keep 
your hands free for performing other tasks. 52VG80 and 52VG81 
include a red laser pointer that can be used either on its own, 

or simultaneously with the forward-facing spot beam to identify 
equipment or hazards from a distance. 52NY68 and 52NY69 have 
an integrated magnetic clip to provide you with another option for 
hands-free lighting. 


52NY68 


Lighting Light Output Flashlight Special Light Body Recharge- Batteries Battery Item 
Technology Lumens Modes Beam Type Output Mode Body Material Color able Included Burn Time Battery Size L No. 
Safety Rated: Class І, 11, Div. 1 

LED 245/140 High / Low Flood, Spot = Polymer Resin Black No No 9/18 hr AA 1.0 in 52МҮ69 
Safety Rated: Class 1, Div. 1 
LED 150 High Flood, Spot Laser Polymer Resin Yellow No Yes 17 hr AA 7.0іп 52VG80 
LED 150 High Flood, Spot Laser Polymer Resin Black No Yes 17 hr AA 1.0 in 52VG81 
LED 245/140 High / Low Flood, Spot = Polymer Resin Yellow No Yes 9/18 hr AA 7.0 in 49XG36 
LED 245/140 High / Low Flood, Spot — Polymer Resin Yellow No No 9/18 hr AA 1.0 in 49X637 
LED 245/140 High / Low Flood, Spot = Polymer Resin Black No Yes 9/18 hr AA 7.0 in 49XG38 
LED 245/140 High / Low Flood, Spot — Polymer Resin Black No No 9/18 hr AA 1.0 in 49XG39 
LED 245/140 High / Low Flood, Spot = Polymer Resin Yellow No No 9/18 hr AA 7.0in 52NY68 
LED 275/180/105 High / Medium / Low__ Flood, Spot = Polymer Resin Yellow Yes Yes 5.5/7.25/13.5 hr — Proprietary 7.5 in 435X13 
LED 275/180/105 Ніоһ / Medium / Low — Flood, Spot = Polymer Resin Black Yes Yes 5.5/7.25/13.5 hr — Proprietary 1.5 in 435X14 
LED 275/180/105 High / Medium / Low — Flood, Spot = Polymer Resin Yellow Yes Yes 5.5/7.25/13.5 hr — Proprietary 7.5 in 435X15 
LED 275/180/105 High / Medium / Low Flood, Spot = Polymer Resin Black Yes Yes 5.5/7.25/13.5 hr — Proprietary 1.5 in 435X16 
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482715 


49XX81 


le. 


49XX79 


785TG1 
20JN15 


49XH36 


61HW31 


19YH50 52NY69 
2 . I 9 
Energizer m. OS) PELICAN ` Princeton Tec’ e ena 
LED Safety Rated Industrial Handheld Flashlights 
Maximum Light Output Flashlight Body Recharge- Batteries Run Time on Item 
Brand Lumens Output Modes Beam Type — Body Material Color able Included High Setting Battery Size L No. 
Safety Rated: Class 1, Div. 1 
Energizer 60 Im High Fixed Plastic Orange No No 135 hr D 10.5 in 1LEE5 
65 Im High Fixed Plastic Orange No No 12 hr AA 6.0 in 1LEE4 
Koehler 50 Im High Fixed Plastic Orange No No 250 hr D 10.2 in 487115 
Brightstar 50 Im High Fixed Plastic Orange No No 200 hr D 8.25 in 482714 
LumaPro 120 Im High / Low Spot Plastic Yellow No No 6 hr AA 7.0 in 49XX81 
157 Im High / Low Flood, Spot Plastic Yellow No No 6 hr AA 7.25 in 49XX79 
126 Im High Fixed Plastic Yellow No Yes 7.5 hr AA 7.0 in 14L589 
130 Im High Fixed Plastic Yellow No Yes 16hr AA 6.14 in 54XR50 
Pelican 160 Im High Fixed Plastic Yellow No Yes 19 hr AA 6.14 in 20LN67 
183 Im On/Off = Aluminum Black/Yellow No Yes = AA 7in 785TG1 
256 Im High / Medium / Low Flood, Spot Plastic Yellow. No No 5 hr AA 1.44 in 54XR51 
335 Im — == Polycarbonate Yellow. No — 6 hr AA 1.44 in 55MN99 
Princeton 150 Im High Fixed, Spot Plastic Yellow. No Yes 10 hr AA 6.0 in 49XH36 
Tec 150 Im High Fixed, Spot Plastic Black No Yes 10 hr AA 6.0 in 49XH37 
65 Im High Fixed Polymer Resin Yellow No Yes 24 hr AA 6.4 in 2RVL8 
67 Im High Fixed Polymer Resin Black No No 155 hr AA 6.5 in 9MCR7 
67 Im High Fixed Polymer Resin Yellow No Yes 155 hr AA 6.5 in 3AU16 
67 Im High Fixed Polymer Resin Yellow No No 155 hr AA 6.5 in 8RJT7 
67 Im High Fixed Polymer Resin Yellow No Yes 155 hr AA 6.5 in 21XN45 
85 Im High Fixed Polymer Resin Yellow No No 336 hr C 8.55 in 3AU17 
100 Im High Fixed Polymer Resin Yellow No Yes 6hr AA 7.0 in 20JN15 
150 Im High Flood, Spot — Polymer Resin Yellow No Yes 17 hr AA 7.0 in 52VG80 
150 Im High Flood, Spot — Polymer Resin Black No Yes 17 hr AA 1.0 in 52VG81 
175 Im High / Low Fixed Nylon Orange No Yes 4hr AA 7.06 in 1UNC5 
Streamlight 245 Im High / Low Flood, Spot — Polymer Resin Black No Yes 9hr AA 7.0 in 49XG38 
245 Im High / Low Flood, Spot — Polymer Resin Yellow No No 9hr AA 1.0 in 49XG37 
245 Im High / Low Flood, Spot — Polymer Resin Yellow No No 9hr AA 1.0 in 52NY68 
245 Im High / Low Flood, Spot — Polymer Resin Yellow. No Yes 9hr AA 1.0 in 49XG36 
245 Im High / Low Flood, Spot — Polymer Resin Black No No 9 hr AA 1.0 in 49XG39 
260 Im High / Low Fixed Nylon Yellow Yes Yes 5 hr Proprietary 10.2 in 11U130 
260 Im High / Low Fixed Nylon Black Yes Yes 5 hr Proprietary 10.2 in 110131 
275 Im High / Medium / Low = Polymer Resin Yellow Yes Yes 5.5 hr Proprietary 7.0 in 55MJ36 
275 Im High / Medium / Low = Polymer Resin Yellow Yes Yes 5.5 hr Proprietary 1.0 in 55MJ34 
275 Im High / Medium / Low — Polymer Resin Black Yes Yes 5.5 hr Proprietary 10 in 55MJ37 
275 Im High / Medium / Low = Polymer Resin Black Yes Yes 5.5 hr Proprietary 1.0 in 55MJ35 
Safety Rated: Class I, Div. 1, Div. 2 
Koehler 325 Im High/Low Spot Polymer Resin Yellow No No 7hr AA 1.18 in 61HW31 
Brightstar 325 Im High/Low Dual Polymer Resin Yellow No No 1 hr AA 7.13 in 61HW32 
Safety Rated: Class I, Div. 2 
Pelican 112 Im High Fixed Plastic Yellow Yes Yes 45hr AA 1.0 in 14L592 
Princeton 350 Im High Fixed Plastic Black No Yes 10 hr AA 6.5 in 19YH50 
Tec 350 Im High Fixed Plastic Yellow. No Yes 10 hr AA 6.5 in 19YH51 
Streamlight 100 Im High Fixed Polymer Resin Black No Yes 6hr AA 1.0 in 8RN13 
100 Im High Fixed Polymer Resin Yellow No Yes 6 hr AA 1.0 in 5XA80 
Safety Rated: Class I, II, Div. 1 
Streamlight 245 Im High / Low Flood, Spot — Polymer Resin Black No No 9hr AA 1.0 in 52NY69 
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49XX82 


20./М07 and 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


23X772 


20JN11 
482718 
49XG40 
| 
Коп reca © smeur Be. 
: 20./М06 and 
LED Hands-Free Flashlights ино 
Maximum 
Lumens Light Output Special Light Body Recharge- Batteries Run Time on 
Brand Output Modes Output Mode Body Material Color able Included High Setting — Battery Size L No. 
General Purpose 
= 15 = = Plastic Black No No 35 hr AAA 1.5in SRHT1 
Ability One 250 High — Plastic Black/Red No Yes 0.5 hr AA 12 in 494P02 
Industrial 
Pelican 9 High = Plastic Yellow No Yes 34 hr CR2032 3.5 in 1UKC1 
70 High / Low Red Light Plastic Black Yes Yes 3.5 hr Proprietary 3.2 іп 30КА29 
Streamlight 800 Bright White / Hi CRI / UV UV Nylon Red Yes Yes 3.75 hr Proprietary 17 in 481R21 
800 Bright White / Hi CRI / UV UV Nylon Red Yes Yes 3.75 hr Proprietary 17 in 481R22 
Industrial, Safety Rated: Class 1, Div. 1 
Koehler Brightstar 205 High = Nylon Orange No Yes 4hr AA 1.0 in 482718 
LumaPro 250 High / Low — Plastic Yellow. No No 6.5 hr AA 7.13 in 49XX82 
163 High / Low Strobe Nylon Yellow Yes Yes 3.8 hr Proprietary 9.2 in 20JN06 
163 High / Low Strobe Nylon Orange Yes Yes 3.8 hr Proprietary 9.2 in 20JN07 
163 High / Low Strobe Nylon Yellow. No Yes 3.8 hr AA 9.2 in 20JN08 
163 High / Low Strobe Nylon Orange No Yes 3.8 hr AA 92in 20JN09 
150 High / Low Strobe Nylon Yellow Yes Yes 3.5 hr Proprietary 9.2 in 20JN10 
Streamlight 150 High / Low Strobe Nylon Orange Yes Yes 3.5 hr Proprietary 9.2 in 20JN11 
150 High / Low Strobe Nylon Yellow No Yes 3.5 hr AA 9.2 in 20JN12 
150 High / Low Strobe Nylon Orange No Yes 3.5 hr AA 9.2 іп 20JN13 
175 High / Low Strobe Nylon Yellow No Yes 4hr AA 1.06 in 49X640 
175 High / Low Strobe Nylon Orange Yes Yes 3.5 hr Proprietary 1.06 in 21XN10 
175 Im High / Low Strobe Nylon Orange No Yes 4hr AA 1.06 in 1UNC5 
Industrial, Safety Rated: Class 1, Div. 2 
200 High / Low Strobe Nylon Yellow. No Yes 3.5 hr AA 9.2 in 23X772 
200 High / Low Strobe Nylon Yellow Yes Yes 3.5 hr Proprietary 9.2 in 23X771 
Streamlight 180 High / Low Strobe Nylon Orange No Yes 3.5 hr AA 9.2 in 38R002 
200 High / Low Strobe Nylon Orange No Yes 3.5 hr AA 9.2 in 21XN09 
200 High / Low Strobe Nylon Orange Yes Yes 3.5 hr Proprietary 9.2 in 21XN07 
Tactical 
Streamlight 115 High Blue Light Aluminum Black No Yes 6hr CR123A 3.26 in 5TZJ3 


1LEF1 


LED Spotlights 


Brand 
Industrial 
Energizer 


LumaPro 


Princeton Tec 


Streamlight 


530 


Lighting 
Technology 


LED 
LED 
LED 
LED 
LED 
LED 
LED 
LED 
LED 
LED 
LED 


49XX91 
Light Output 
Lumens Modes 
600/215 High / Low 
500 High 
700/330/65 ^ High / Medium / Low 
550 High 
550 High 
700 High 
700 High 
550/40 High / Low 
550/40 High / Low 
1000/550/35 High / Medium / Low 
1000/550/35 High / Medium / Low 


GRAINGER. 


ШШЩ 


Body Material 


Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 


Energizer Wie. 


арт 


49ХХ86 


38RV49 


Body Recharge- 
Color able 
Black No 
Gray No 
Gray Yes 
Black No 
Yellow No 
Black No 
Yellow No 
Yellow No 
Black No 
Yellow Yes 
Black Yes 


Batteries 
Included 


Yes 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
No 
No 
Yes 
Yes 


38RV51 
> 
Princeton Tec” 
Battery 
Burn Time Battery Type 
6.2/22 hr Alkaline 
9.5 hr Alkaline 
2.5/6/15/10 hr Lithium-lon 
24 hr Alkaline 
24 hr Alkaline 
30 hr Alkaline 
30 hr Alkaline 
10/82 hr Alkaline 
10/82 hr Alkaline 
3.8/7.5/87hr Lithium-Ion 
3.8/7.5/87hr Lithium-Ion 
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23X775 
Ө smenmucur 
Item 
Battery Size No. 
AA 1LEF1 
C 49XX91 
3.7V 49XX86 
C 38RV45 
C 38RV50 
C 38RV49 
C 38RV51 
C 23X775 
C 23X776 
Proprietary 21XN43 
Proprietary 21XN44 
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21XN41 


49XX89 


406D71 
488U94 482713 
LED Lanterns Energizer Wille. ©) smeur 242 pELICAN 
Maximum Run Time 
Lumens  LightOutput — Special Light Body Body Recharge- Batteries оп High Battery Item 
Brand Output Modes Output Mode Material Color able Included Setting Battery Type Size Includes No. 
General Purpose 
Energizer 80 High / Low — Plastic Yellow No Yes 180 hr Alkaline D — 52YN77 
LumaPro 400 High / Low Green Light Plastic Gray No No 28 hr Alkaline D Carabiner 49XX89 
Hazardous Location, Safety Rated: Class I, Div. 1 
Streamligh 400 High / Low — Nylon Yellow Yes Yes 10 hr Lithium-Ion Proprietary Heavy 15у a ae 60EE49 
Industrial 
Pelican 2,200 High / Low — Plastic Yellow. Yes Yes 3.2 hr Lithium-Ion 18650 = 488094 
| High / Medium | | 120V AC charger, 12V DC cord, 
Streamlight 5,300 / Low — Plastic Yellow Yes Yes 4hr Sealed Lead Acid 12V 6 ft Extension Pole to 6 ft, 30KA23 
Heavy duty shoulder strap 
Rechargeable battery, 120V 
Streamligh 540 High / Low — Plastic Orange Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6V AC/12V DC Charge Cords, Charge 21XN19 
Rack, Shoulder Strap 
Streamlight 540 КЫ Red Light, SOS Plastic | Tan No No 30 hr Alkaline D Glare-reducing Cover 406D71 
Rechargeable battery, 120V 
Streamligh 540 High / Low = Plastic Orange Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6/ AC/12V DC charge cords, Charging 21XN37 
Rack, Shoulder strap 
Rechargeable battery, 120V 
Streamligh 540 High / Low = Plastic Orange Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6V AC/12V DC Charge Cords, Charge 23X773 
Rack, Shoulder Strap 
Streamligh 540 High / Low = Plastic Orange Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6V Rechargeable battery, No charger 21XN39 
Rechargeable battery, 120V AC 
Streamligh 615 High / Low — Plastic Orange Yes Yes 8hr Sealed Lead Acid 6V & DC Charge Cords, Charging 21XN26 
Rack, Shoulder Strap 
| High / Medium | | | Rechargeable battery, 120\/ AC 
Streamlight 5,300 j Low — Plastic Orange Yes Yes 1.8 hr Sealed Lead Acid Proprietary & DC Charge Cords, Charging 20AT87 
Rack, Shoulder Strap 
Rechargeable battery, 120V 
Streamligh 540 High / Low = Plastic Yellow Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6V AC/12V DC Charge Cords, Charge 23X774 
Rack, Shoulder Strap 
Rechargeable battery, 120V AC 
Streamligh 615 High / Low — Plastic Yellow Yes Yes 8hr Sealed Lead Acid 6/ & DC Charge Cords, Charging 5TZJ5 
Rack, Shoulder Strap 
Streamligh 540 High / Low — Plastic Orange Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6/ Rechargeable battery, No charger 21XN21 
Rechargeable battery, 120V AC 
Streamligh 615 High / Low = Plastic Orange Yes Yes 8 hr Sealed Lead Acid 6V & DC Charge Cords, Charging 5Т7.4 
Rack, Shoulder Strap 
Streamlight 325 = Red Light, SOS Plastic | Тап Yes Yes 4.5 br dihumion,  CRIZ3A (1) SL-B26 battery pack, USB cord S5MJ31 
Streamligh 615 High / Low = Plastic Orange Yes Yes 8hr Sealed Lead Acid 6V ithe Cords Cane O TA ete 21XN40 
; А ; ; Rechargeable battery, 12V 
Streamligh 540 igh / Low — Plastic Orange Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6V DC a wite art 21XN17 
Streamligh 540 High / Low — Plastic Orange Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6V ЧҮШ Ж 21XN38 
(1) 120v AC Charge Cord, (1) 12v DC 
Streamligh 615 High / Low — Plastic Tan Yes Yes 8hr Sealed Lead Acid 6V Charge Cord, Charge Rack, Shoulder 21XN27 
Strap, Emergency Lighting Wall Sticker 
Streamlight 200 MAT Red Light, SOS Plastic | Tan No No 7hr Alkaline AA No batteries included 36MU58 
Streamligh 615 High / Low = Plastic Yellow Yes Yes 8 hr Sealed Lead Acid 6V Rechargeable battery, No charger 21XN30 
Streamligh 540 High / Low = Plastic Tan Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6/ Shoulder Strap, Charger sold separately 21ХМ22 
Streamligh 615 High / Low = = Огапде Үе$ Yes 8hr Sealed Lead Acid 6/ Ss ey DG patery, ДИН 21XN24 
Streamligh 540 High / Low — Plastic Yellow Yes Yes 7hr Sealed Lead Acid 6V Rechargeable battery, No charger 21XN23 
Streamlight 615 High/Low = = Yellow Yes Yes 8hr Sealed Lead Acid бу Sa Be alee Wit ack 21XN25 
Streamligh 615 High / Low — Plastic Orange Yes Yes 8hr Sealed Lead Acid 6/ ы” 21ХМ41 
Streamligh 615 High / Low == = Orange Yes Yes 8 hr Sealed Lead Acid 6V Rechargeable battery, No charger 21XN42 
Streamligh 615 High / Low = Plastic Orange Yes Yes 8hr Sealed Lead Acid 6V Rechargeable battery, No charger 21XN28 
Industrial, Safety Rated: Class 1, Div. 1 
КЕДЕ 90 = = Plastic Orange No No 150 hr Alkaline D = 482713 
Pelican 588 High / Low Strobe Plastic Yellow Yes Yes 4.5 hr NiMH C — 49XK76 
Industrial, Safety Rated: Class 1, Div. 2 
Rechargeable Battery, Charge Rack, 
Streamlight 1,200 High / Low Blue Light Nylon Yellow Yes Yes 5.8 hr Lithium-lon Proprietary 120V AC Charge Cord, 12V DC Charge 453А20 
Cord, Heavy Duty Shoulder Strap 
Rechargeable battery, Shoulder 
Streamlight 180 High / Low = Plastic Orange Yes Yes 4.3 hr Lithium-lon 6/ Strap, 120V AC & DC Charge 3XFL8 
ords, Charging Rack 
Rechargeable Battery, Charge Rack, 
Streamlight 1,200 High / Low Blue Light Nylon Orange Yes Yes 5.8 hr Lithium-lon Proprietary 120V AC Charge Cord, 12V DC Charge 453А19 


Cord, Quick Release Shoulder Strap 
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Disposable Standard Batteries cup Anergizer DURACELL Q)smevuen 


Alkaline batteries are the most-common choice for most everyday applications. 


Lithium batteries provide level, consistent performance in all devices, including 
high-power-draw devices. Designed to be leakproof and perform well in extreme 


Premium—nigher-tier batteries provide dependable performance in low-drain 
devices such as flashlights, remote controls, clocks, smoke detectors, medical 
devices, multimeters, and similar intermittent-use equipment. 


temperatures, from -40° to 140°F. High Performance—-Top-tier, high-capacity batteries can handle power 


demand spikes from high-drain devices such as digital cameras, thermal 
imagers, digital audio players and recorders, drones, video game controllers, GPS 
equipment, and keyless locks. 


Everyday—All-purpose batteries for everyday use in devices such as flash- 
lights, remote controls, clocks, smoke detectors, and other equipment that is 
used intermittently or has a low power draw. 


Battery Pkg. Item Battery Pkg. Item Battery Pkg. Item 
Chemistry Battery Series Qty. Brand No. Chemistry Battery Series Qty. Brand No. Chemistry Battery Series Qty. Brand No. 
AA Premium D 

“Everyday CopperTop 4 Duracell 3WA12 "Everyday 
т " opperTo 24 Duracell 22625 Industrial 12 Energizer 38W368 
Ability One 4 Ability One 55XD46 CopperTop 36 Duracell 458J20 Alkali Procell Constant 12 Duracell Procell 5LE21 
AbilityOne — 24 5кістай 60VY42 Fusion 8 Rayovac 496L83 ane UltraPro 6 Rayovac 64NU58 
Alkaline Industrial 24 Energizer 38W365 Alkaline Fusion 30 Rayovac 496L84 UltraPro 12 Rayovac 64NU64 
Procell Constant 24 Duracell Procell 5LE23 Max 4 Energizer 22M701 Premium 
UltraPro 8 Rayovac 64NU56 Max 16 Energizer 22M703 CopperTop 4 Duracell 3VY96 
UltraPro 24 Rayovac 64NU61 Max 24 Energizer 55VR90 CopperTop 12 Duracell 21ЕК77 
Premium Procell Intense 24 Duracell Procell 60GV42 Alkaline Fusion 8 Rayovac 496L86 
CopperTop 4 Duracell 3WAT11 High Performance Max 4 Energizer 3KKH6 
CopperTop 24 Duracell 22A624 Lithium Ultimate Lithium 4 Energizer 1LEF8 Max 8 Energizer 22M704 
CopperTop 36 Duracell 396076 Ultimate Lithium 24 Energizer 54YK94 High Performance 
Alkaline Fusion 8 Rayovac 496L81 Alkaline Procell Intense 12 Duracell Procell 55EC95 
Fusion 30 Rayovac 496182 Premium 9v 
Max 4 Energizer 22M699 CopperTop 2 Duracell 3VY95 Everyday 
Max 24 Energizer 22FX66 Alkaline Max 2 Energizer 2LBJ7 Ability One 12 Ability One 54VJ02 
Max 36 Energizer 22FX67 Stylus 6 Streamlight 2VEW4 Industrial 12 Energizer 38W369 
High Performance C Alkaline Ргосе! Constant 12 Duracell Procell 51Ғ24 
Alkaline Procell Intense 24 Duracell Procell 55Е097 Everyday — -— — аты $ Rayovac ae 
; Au ; ility One ility One traPro ayovac 
Lithium mE B Lithium i Energizer MET | Industrial 12 Energizer 38W367 Premium 
Ultimate Lithium 8 Energizer 2LBJ6 Alkaline Procell Constant 12 Duracell Procell  5LE22 CopperTop 2 Duracell 3VY99 
Ultimate Lithium 24 Energizer 22M707 UltraPro 6 Rayovac 3WA31 CopperTop 12 Duracell 21EK79 
AAA UltraPro 12 Rayovac 64NU63 Alkaline usion 2 Rayovac 496L87 
Everyday Premium С " 1 " Т — Мак 2 Energizer EU 
n " оррегТо uracel ax nergizer 
AbilityOne 4 Ability One 56НСІ0 CopperTop 42 Duracell — -21EK78 Procell Intense 12 Duracell Procell - 6061743 
Industrial 24 Energizer 381/366 Alkaline usion 8 Rayovac 496L85 High Performance 
Alkaline _ Procell Constant 24 Duracell Procell 5LE25 Max 4 Energizer 3KKH4 Lithium Ultimate Lithium 1 Energizer 49Е/63 
Rayovac 12 Ability One 61HL20 Max 8 Energizer 22M705 
UltraPro 8 Rayovac 64NU57 High Performance 
UltraPro 24 Rayovac 561151 Alkaline ^ Procellintense 12 Duracell Procell 55Е096 
жас" - 
т > 
- o 
| 1ҒҮҒІ эе sies CLED) 
H Е EverL ights Ez: RECYCLEPAK 
| Battery Recycling Kits Simi 452% 
| m Kits come with everything you need to safely recycle dry cell batteries in compliance with 
hl pee all environmental regulations. 


Prepaid 
Volume Weight Disposal Item 
Cap. Cap. L Ww D Included Brand No. 
Dry Cell Batteries 
Battery Recycling Kit 
% gal 15 Ib 6 V^ in 5 іп біп Yes RecyclePak 126312 
1 gal 25 Ib 7in 6 Y^ in 7% in Yes RecyclePak 126311 
2 gal 35 Ib 7 іп 9in 10 іп Yes RecyclePak 4МҮА8 
342848 3.5 gal 33 Ib 49 in 8in 8in Yes Everlights 480160 
31^ gal 50 Ib 10^in 10йЙі 11 in Yes RecyclePak 1ҒҮҒІ 
9 50 Ib 10 in 12in 12in Yes Everlights 48VG30 
55 gal 600 Ib 32 in 24 in 24 in Yes Everlights  30YH48 
Weight Dependent 45 |b 13 in 13 in gin Yes RecyclePak 340848 
Battery Collection Tube 
5 gal 55 Ib 36 in біп біп No Everlights 30YH47 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Batteries 
Standard e 
Battery cattery kg. Brani пеп DURACELL 
72 ы ize apacity у. ran 0. 
ENEIGIZEN [DX ES DURACELL Rechareakie battery | 
AAA 700тАһ 2 Energizer — 3KKJ9 
H AAA X 600mAh 4 Rayovac — SHB64 
Rechargeable Nickel AAA —850mAh — 4 Duracell 21186 
= = АА 1350тАһ 4 Rayovac 5НВ63 
Metal Hydride (NiMH) AA —2300mAh — 4 Energizer 3KK)T 
Batteries and Ch = m 2 
m nergizer 
a eries an argers D 2500mAh 2 Energizer 3KKL6 "ul Я 
QV 175mAh 1 Energizer  3KKL2 ^^^ elm 
Batter 
Power Recharge Charges Mfr. Item Ё; 272424 
Req. Time* Up To Includes Brand Model No. TAA 
Battery Chargers 
Energizer Rechargeable 
120V AC 3 hr (8) AA АБАҚТЫ AC Power Cord Energizer СНЕС 3ККІ8 
Rechargeable Battery Kits 
Universal 


120/АС 11027 hr (4) AAA or (4)AA (2) AA Batteries, (2) Duracell CEF27LNRFP 21LN88 


* When used with batteries by same manufacturer. 


STREAMLIGHT оғ r Standard 
e = PELICAN Battery Item Pkg. 
Size Capacity — Precharged Brand No. Qty. 457A46 
18650 Rechargeable ^ sisse battery 
" 18650 2,600 mAh No Brite-Strike 36N853 1 
Batteries and Charger 18650 2,600 mAh Yes Streamlight 457A46 1 
18650 2,600 mAh Yes Pelican 457A70 1 
Battery 1 
Power Input Recharge Number of Mfr. Item 
Req. Connection Time* Batteries Charged Includes Brand Model No. 
Battery Chargers 
120V АС NEMA 1-15P Plug 4 to 6 hr (1) 18650 AC Adapter and Cord Brite-Strike 18650-АС-Сһагдег 39WE24 
Rechargeable Battery Kits е " 
SVDC Micro USB Socket 2/10 (2) Proprietary SL-B26 E TET Streamlight 22010 457457 


120/ АС NEMA1-15P Plug 2/10 (2) Proprietary 51-826 (2) prox ТЫШ Streamlight 22011 45759 


* When used with batteries by same manufacturer. 


Al 7? {© 
е A і 
Ша „мл. Ж.А... Ў GP «з, 
6565565 
DURACELL [STANLEY] 
420673 Сап be used as direct replacements for most electronic 
locks. 
ALCOHOL HEAD-CLEANING CARDS 
Can be used on any card-reading device used in hotel 10A356 
жыла een ege doors or credit/debit card processing. 
Mfr. Item 
Voltage Cross-Reference Brand Model No. 
55FA14 Door Lock patery Pack 
Fits Alarm Lock/Trilogy Brand 
DL1200, DL1200ET, DL1300, Р 
pm DL1300ET. PDL1300, PDL1300ET Trilogy 56170 20154 
AbilityOne. ==>. А 6V DC DL6100, DL6500, ETDLN, ETPDN, Р 
8 =GO PDL6100, PDL6500 Trilogy 56196 200156 
rower avaren Mfr. No. LL1, PG10 and 11A Alarm Lock BP6 1U106 
DL2700, DL2800, DL3000, DL3200, 4 
(f ; : 014100, РОС 3000, PDL4100, РІ 3000 Trilogy S6061 20UL81 
i аш lMobileSpec: 7V DC DL2700CR, DL2700DB, DL3500CR, DL3500DB, Р 
ы кк ТЇШ С M. metae DL4500DB, PDL3500CR, PDL3500DB Trilogy 89009. — OUS 
NL ETDL, ETPDL Trilogy $6174 20UL55 
= 9V DC 250WP, 700WP Alarm Lock $6173 20UL53 
Power Banks & External Batteries Fits BEST Brand 
6V DC C83511 Best VPDBB B60726 530Х92 
Number Fits Intellikey Brand 
of Output Recharge Input Output Item 9V DC 100178, DL-18, PT00213 Power Xp DL-40 10A364 
capacity Connectors Time _ Connector Connection Type No. Fits KABA ILCO Brand " z "EL — 
Ability One И ower Хр - 
12,000 mAh 2 3 hr — Female USB ТуреА 56LF39 3v DC 884950, HTL-2, PMI7000, UNICAN Duracell Procell PCBP-STYLE-ILCO 61HH66 
Cat Fits Saflok Brand 
10,000 mAh il 10 hr Micro USB Female USB Type A 420073 50800LB, 885008, ELS5, HTL- Power Xp DL-5 10A357 
Ego 3, HTL-5, 57400-12 Duracell Procell PCBP-STYLE-F  61HH64 
" Pi E 
mE 2 1hr Micro USB Female USB Type А — 55J650 884952, A28100, A28110, HTL- ower Xp UE 10A358 
5.300 mAh 1 2.5hr Micro USB Female USB Type A — 52HA16 вурс 11, HTL-13, PMI235NT Duracell Procell стүре-28110 бІННӨЗ 
8,000 mAh jl 4 hr Micro USB Female USB Type А 52НА17 E , Power Xp DL-2 104356 
Milwaukee 884955, HTL-1, HTL-17, 554490 Duracell Procell PCBP-STYLE-B _ 61HH65 
2.000 mAh 1 2hr Місго USB Female USB TypeA 55/Т10 e ..... HTL-6, 590040, Select 6 Power Xp DL-19 10A360 
1 1 2 hr Micro USB Female USB Type A 551111 * Fits Timelox, VingCard Brand 
Mobilespec 9V DC DL-25, HTL-10, Timelox Power Xp DL-30 10A362 
2,600 mAh 1 4hr АС Prong Female USB Type А 55FA12 Fits VingCard Brand 
Female USB Female Micro 12, PM106V Power Xp DL-26 104361 
10,000 mAh 2 5.5 hr TypeA USB, USB Турес 55ҒА14 av DC 7100249, DL-120, DL-19, РТ002121. Power Xp 01-31 10A363 
*Kit includes a REDLITHIUM" USB Battery, USB Rechargeable Power Source and Alcohol Cleaning Cards 
Charger, 2 FT Heavy Duty Micro-USB Cord (50) Pre-Saturated Cards Per Box Power Xp CR80 10A365 
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Ec =m 
Energizer. DURACELL 
Ө -твегутионг 
Energ yzer ® $ 45EK08 2VEW1 489D89 
N MONARCH INSTRUMENT f Energizer DURACELL 
ы 45EK26 2HYJ1 r 
DURACELL Ө smennucHt SUREFIRE. 
Button/Coin Cell Batteries Jal 
These batteries provide power for test instruments, calculators, timers, Used in high-drain devices such as digital cameras, Wi-Fi-enabled equipment 
watches, keyless locks, and other small electronic devices. : А ае AMA ; 
x ye Ё е ene tactical flashlights, occupancy sensors, defibrillators, microphones, and faucet 
Battery Item Pkg. Е 
Size Cross-Reference Brand No. Qty. sensors 
1.5V DC Alkaline aer с Item rig. 
157, A76, AG13, G13, KA, L1154, " ize ross-Reference Brand No. ty. 
ERAS LR1154, LR4d, RW82, V13GA Streamlight  3KKF6 4 1.5V DC Alkaline 
1.5V DC Silver Oxide N-E9O 4001, 810, 910A, AMS, LR1, MN9100, UM-5 Energizer 45ЕК08 2 
76 03, 303, 357, 76, A, D357, EPX76, G13, GS13, - 50085 1 3V DC Lithium 
J, MS76, S76, SB-B9, SG13, SP76, SR1154PW, " CR17355, DLCR2, ELCR2 Duracell 151: 1 
308897 SR44, SR44P, SRAASW, SRAAW, V357 ШЕШН. ae 2 5046LC, DLCR2, ELTCR2, RLCR2 = 2HPC7 
309, 309/393, 393/309, AGS, i 1CR2, 5046LC, CR15H270, CR17355 | 
309/393 D309, SR754W. V309 Energizer 45EJ98 1 CR2 DLCR2. ELICR2 KCR2, RLCR22 Energizer A5EK21 
280-34, 364, AG1, D364, SB- n У 
304 AG, SR621SW, T, V364 Energizer 48EJ89 1 ЕЛЕНА СДП. Duracell Procell 56ЕЛ85 12 
371 280-31, 371, AGG, D371, SB- Energizer 4580 1 Duracell TANB7 1 
AN, SR920SW, V371 Energizer 45EK18 2 
379 280-59, 379, D379, JA, SB-AC, SR521SW, V379 Energizer 456/93 1 Streamlight 2VEWi — 2 
395 280-48, 395, AG. 0395, SB- Energizer  45EJ99 5018LC, CR123, CR123A, CR17345, Surefire 3KKF8 — 2 
sv DE Liium AP, SR927SW, V395 CR123A DL123A, EL123AP, RL123A = 5PT96 — 2 
Di 
1025 CR1025 = 54ZWA3 1 damn. S 12 
1216 CR1216, 011216, ECR1216 Energizer 45EKi0 — 1 ы STWFG 12 
1220 CR1220 = SALUS — 1 CRV3 DLCRV3, ELCRV3, KCRV3 Energizer 468F56 — 2 
1225 CR1225 = 542U73 — 1 SIDE REIS 
1616 280-209, CR1616, 011616, - 2CUR6 1 28A A544BPZ Duracel 489086 1 
ECR1616, KECR1616-1, YA ТЕСІГІНЕ 
50091. CR1620, 011620, EA, - А544 ; „кеб Energizer 45EK05 1 
1620 6 5HXG7 1 L1325, PX28A, V28PX 
ECR1620, KECR1620-1, L08 —! 
1632 CR1632 Energizer 45EK26 1 „и ДШИ ЕЛП 
280-206, CR2016, DL2016, E-CR2016, wi EE 2CR5 БОШОН ТЕДІ Energizer 45EK23 1 
ECR2016, FA, KECR2016-1, SB-T11 А А 
2016 B0 00L CRANC CRODTES 28L 2CR11108, L544, PX28L Duracell 480044 1 
016 ЕС ASB Duracell Procell 5674 5 223, 223A, 5024LC, CRP2 = 5HXF9 — 1 
1W, DL2016, E-CR2016, FÀ, SB-T11 223 PE C A ER 
280-205, CR2025, DL2025, E-CR2025, — 2CUR8 — 1 А 1 Duracel 1ANB9 1 
ECR2025, KECR2025-1, NA, SB-T14 Energizer 45ЕКІ4 — 1 245 н EL2CRSBP Duracel 489084 1 
2025 280-205, 50031, BR2025, 082025, CR2025- 12V DC Alkaline 
1W,DL2025, Е-СВ2025, 182025, 58-14 04101 Procell 5673 5 21/23 NEAL Duracel 489D85 2 
= ALW11 1 A23 ; Ч , р Energizer 45EK03 2 
Monarch 3263 1i MN-218, ММ21, V23GA 
RES ENTM DUREE ANT» 127 27A, АОТВР, G27A, GP27A, L828, MN27 Energizer 48EK04 — 1 
2032 қ 
Energizer 45EJ83 4 
5004LC, BR2032, CR2032, CR2032-1W, 
012032, E-CR2032, ECR2032, LR2032, SB-r51 DuracellProcell — 86FJ72 5 
2325 CR2325 = 54704 1 
2330 CR2330 = 542U75 — 1 
2354 CR2354 = 542U76 — 1 
2430 50111, 082430, DL2439, ECR2430, L20 = 5HXG8 1 
2450 ДБО ААВ бс НҮК —1 
, Е urace a 
2477 CR2477 = 54720771 DURACELL SLE26 
3032 CR3032 = 542U78 — 1 
YN, 2L76, 4LR44, 5008LC, 5018LC, ® 
^N CR1/3N, CR11108, DL1/3N, K58L Duracell IMS s] Жаш гу 
QM » Mercury-free formula 
RAY VAC 5AHC9 Battery Terminal Mfr. Item 
RAYOVAC Chemistry Voltage Type L w H Model No. 
Hearing Aid Duracell, ——" 
B É LONG LASTING GUAE mST 6V DC Spring 4% 2.68 іп 3.9 in MN908 5LE26 
atteries Alkaline 6VDC Spring - 282in 301 EN529 22М709 
= Mercury-free formula NE Zinc 6V DC Spring — 2.56 in 4.06 in 1209 542668 
' 75VDC Screw 74  75in  325in 803  3AXH6 
Battery Color Item Pkg. Á е 4; Alkaline ; т ; ; 
Size Code No. Qty. б; 29 D At A ES 6V DC Spring AV 2.62 in 3.9 in 806R 41/99 
10 Yelow БАНС0 1 7.5V DC Screw 6% 7.2 іп 5.81 in 903 2V948 
13 Orange 5AHDO 16 CY (о 74 А 6V DC Screw 40" 2.62 іп 3.92 іп 94584 5U061 
312 Brown —5AHDi 16 Ò So. у Che Carbon Zine —6yDC Spring 44"  262in  39in 54б 3JFU2 
6/5 Blue  5AHD2 6 6 3 24 12VDC Screw 5  529in  437in 9260 491653 
в Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Batteries 


Sealed Lead Acid Batteries 


= Terminal location: Тор 

Sealed lead acid (SLA) batteries are heavy, block-shaped batteries for powering 
large equipment and industrial systems. Also called storage or standby batteries, 
sealed lead acid batteries are slow draining when not in use so they're often 
used in uninterruptible power supplies (UPS) and other backup or reserve power 
applications. The terminal placement and overall dimensions of an SLA battery 
must match the location of mating connectors and the installation space within 
equipment to ensure a proper fit. 


54XH42 


Item jy 
БАШ as — Terminal Connection H w D No. Y м 
wi lousing om 
4V DC чвар % 
0.187 in Faston 3.98 in 1.85 in 1.85 in 2UKL1 Гас 
0.250 in Faston 4.12 in 1.85 in 1.85 in БЕРЕТ === = 
45 Ah 0.187 in Faston 398in  185in  185in  61KW66 чЧ259<- ou 
0.250 in Faston 4.12 in 1.85 in 1.85 in 61KW70 — TRA 
9 Ah 0.250 in Faston 4in 1.73 in 4.02 in 5EFE8 54XH48 
0.250 in Faston 4in 1.73 in 4.02 in 61KW71 
10 Ah 0.187 in Faston 4in 1.97 in 4.02 in 61KW72 Item 
6V DC Cap pacity Terminal Connection H w D No. 
12 Ah 0.187 in Faston 2.05 in 3.82 in 0.94 in 2UKH1 AGM with ABS Housing (Cont.) 
: 0.187 in Faston 2.05 in 3.82 in 0.94in — 61KWo5 12V DC (Cont.) 
2.8 Ah 0.187 in Faston 3.94 in 2.6 in 1.3 in 2UKL2 24 Ah ab with 0.197 in Bolt Hole 496in  6.61in 6.97 in 2UKL3 
3.3 Ah 0.187 in Faston 2.56 in 1.34 in 5.28 in SEFF1 Tab with 0.197 in Bolt Hole 4.96 in 6.61 in 6.07in — 61KW67 
: 0.187 in Faston 2.56 in 1.34 in 5.28 in 61KW73 26 Ah ab with 0.217 in Bolt Hole 5.04 in 6.89 in 6.57 in 54XH41 
4Ah 0.187 in Faston 3.98 in 2.78 in 1.88 in 2UKJ2 Tab with 0.240 in Bolt Hole 5.04 in 6.89 in 6.57in — 61KW85 
4.5 Ah 0.187 in Faston 3.98 in 1.88 in 2.78 in SEFF2 28 Ah ab with 0.197 in Bolt Hole 1.12 in 4.96 in 6.61 in 5EFG1 
5 Ah 0.187 in Faston 4.19 in 1.85 in 2.76 in 5EFG4 Tab with 0.197 in Bolt Hole 7.12 in 4.96 in 6.61in 61KW75 
0.187 in Faston 4.19 in 1.85 in 2.76 in 61KW77 Tab with 0.25 in Bolt Hole 6.1 in 7.72 in 5.16 in 2UKL4 
7 Ah 0.187 in Faston 3.7 in 5.94 in 134in 2UKJ6 33 Ah M6 Receptacle 6.26 in 5.16 in 7.75 in БЕЕН2 
0.187 ШӘП! ) / 0.250 іп (+) Faston — 3.7 in 1.34 in 5.94 in БЕҒЕ5 ab with 0.340 in Bolt Hole 6.26 in 5.19 in 7.75 in 54XH42 
8.5 Ah 187 in Faston 4.65 in 2.24 in 3.9 in 2UKK3 Tab with 0.197 in Bolt Hole 6.1 in 7.72 in 5.16in — 61KW68 
10 Ah 0.187 in Faston 3.7 in 5.94 in 1.94 in 2UKH2 35 Ah L Term with .34 diameter hole 6.26 in 5.19 in 7.15 in 61KW86 
12 Ah 0.250 in Faston 37 in 1.97 in 6 in 2UKK6 40 Ah Tab with 0.197 in Bolt Hole Tin 6.54 in 7.72 іп 5EFG2 
14 Ah 0.187 in (-) / 0.250 in (+) Faston 5.51 in 2.82 in 4.25 in БЕРЕ? ab with 0.197 in Bolt Hole Тіп 6.54 іп 7.72 іп 61KW76 
42 Ah 0.250 in Faston 6.43 in 3.5 in 6.43 in 54XH43 55 Ah ab with 0.197 in Bolt Hole 8.27 in 5.44 in 9.06 in 2UKL5 
0.250 in Faston 6.43 in 3.5 in 6.43 in 61KW87 75 Ah ab with 0.197 in Bolt Hole 8.27 in 6.61 in 10.24 in 2UKL7 
140 Ah Tab with 0.315 in Bolt Hole 9.72 in 7.09 in 10.24in 54ХН54 100 Ah ab with 0.315 in Bolt Hole 8.46 in 12.95 in 6.77 in 2UKL8 
8V DC ab with 0.315 in Bolt Hole 8.46 in 12.95 in 6.77 in 61KW69 
4.2 Ah 0.187 in Faston 3.87 in 1.81 in 3.78 in 5EFG5 800 mAh 2 Pin Wire Leads 2.44 in 3.78 in 0.98 in 2UKG8 
12V DC AGM with Flame Retardant ABS Housing 
1.2 Ah 0.187 in Faston 2.09 in 3.82 in 1.7 in 2UKG9 6V DC 
13Ah 0.187 in Faston 209in  1.7in  382in 54ХН35 8.5 Ah 0.187 in Faston 37in  591in 134i 20КК4 
: 0.187 in Faston 2.09 in 14 in 5.94 in 61KW79 12 Ah 0.250 in Faston 3.66 in 5.94 in 1.97 in 2UKK7 
2.2 Ah 0.187 in Faston 2.4 in 14 in 7.01 in 5EFG6 0.250 in Faston 3.66 in 5.94 in 1.97 in 61KW63 
2.3 Ah 0.187 in Faston 2.4 in 14 in 7.01 in SEFF8 12V DC 
2.6 Ah 0.187 in Faston 2.4 in 14 in 7.01 in 5EFF9 3.3 Ah 0.187 in Faston 2.44 in 5.28 in 2.6 in 2UKH8 
2.9 Ah 0.187 in Faston 3.9 in 2.2 in 3.11 in 54XH36 5 Ah 0.250 in Faston 3.98 in 3.5 in 2.72 in 2UKK1 
i 0.187 in Faston 3.9 in 2.2 in 3.11in — 61KW80 0.250 in Faston 3.98 in 3.5 in 272in — 61KW61 
33Ah 0.187 in Faston 2.02in  26in  528in BEFGÜ ТАП 0.187 in Faston 37in  594in  2.56in  2UKJ5 
: 0.187 in Faston 2.62 in 2.6 in 5.28in — 61KW74 0.187 in Faston 3.7 in 5.94 in 2.56in — 61KW59 
4 Ah 0.187 in Faston 4in 3.54 in 2.76 in 2UKJ1 8.5 Ah 0.187 in Faston 3.7 in 9.94 in 2.56 in 2UKK5 
5 Ah 0.187 in Faston 3.98 in 3.54 in 2.76 in 2UKJ3 : 0.187 in Faston 3.7 in 5.94 in 256in 61KW62 
0.250 in Faston 4in 3.54 in 2.76 in 2UKJ9 12 Ah 0.250 in Faston 3.7 in 5.94 in 3.9 in 2UKH4 
5.4 Ah 0.187 in Faston 3.98 in 2.76 in 3.54 in 5EFG7 0.250 in Faston 3.7 in 5.94 in 3.9in 61KW56 
7Ah 0.187 in Faston 3.7 in 5.94 in 2.56 in 2UKJ4 17 Ah M6 Receptacle 6.6 in 7.75 in 3.06 in 2UKH6 
0.187 in Faston 3.7 in 5.94 in 2.6in — 61KW58 20 Ah Tab with 0.197 in Bolt Hole 6.54 in 7.73 іп 2.99 іп 20КК9 
72 Аһ 0.187 іп Faston 3.78 in 2.58 in 5.94 in 54XH37 ab with 0.197 in Bolt Hole 6.54 in 7.73 in 2.99 in 61KW65 
: 0.187 in Faston 3.78 in 2.58 in 5.94in — 61KW81 40 Ah 10-32" Receptacle 6.89 in 7.72 in 6.54 in 2UKJ8 
7.5 Ah 0.187 in Faston 3.78 in 2.58 in 5.94 in 5EFG8 10-32" Receptacle 6.89 in 7.72 in 6.54in — 61KW60 
` 0.250 in Faston 3.78 in 2.58 in 5.94 in SEFHG GEL with ABS Housing 
8Ah 0.250 in Faston 37in  2.56in  5.94in  54XH38 6V DC i i : i 
0.250 in Faston 3.7 in 2.56 in 5.94in — 61KW82 Tab with 0.315 in Bolt Hole 972 in TÀ3in  10.38in 54ХН44 
8.5 Ah 0.187 in Faston 3.78 in 5.94 in 2.56 in 2UKK2 200 Ah ab with 0.315 in Bolt Hole 9.72 in 7.13 in 10.38in — 61KW88 
9Ah 0.250 in Faston 3.78 in 2.56 in 5.94 in 54XH39 ab with 0.315 in Bolt Hole 9.72 in 7.09 in 10.24in —61KW94 
.250 in Faston 3.78 in 2.56 in 5.94 in 61KW83 12V DC 
Tab with 0.197 in Bolt Hole 4.19 in 2.56 in 5.94 in 5EFG9 60 Ah 10-32" Receptacle 6.89 in 6.63 in 10.13in 54ХН46 
10 Ah 0.250 in Faston 4.37 in 2.56 in біп БЕРН0 10-32" Receptacle 6.89 in 6.63 in 10.13in — 61KW90 
Tab with 0.197 in Bolt Hole 4.19 in 2.56 in 5.94 in 61KW78 75 Ah ab with 0.315 in Bolt Hole 8.05 in 6.79 in 10.25in 54ХН45 
12 Ah 0.250 in Faston 3.78 in біп 3.88 іп 2UKH3 ab with 0.315 in Bolt Hole 8.05 in 6.79 in 10.25in —61KW89 
17 Ah Tab with 0.197 in Bolt Hole 6.54 in 712in 2.99 in 2UKH5 100 Ah ab with 0.315 in Bolt Hole 8.23 in 6.81 in 12.95 іп — 54XH53 
Tab with 0.197 in Bolt Hole 6.54 in 7.12 in 2.99 in 61KW57 110 Ah ab with 0.315 in Bolt Hole 8.23 in 6.81 in 12.95іп — 61KW93 
18Ah Tab with 0.217 in Bolt Hole 6.6 in 3.06 in 7.15 in 54XH40 140 Ah ab with 0.315 in Bolt Hole 8.43 in 8.11 in 20.87in 54XH47 
Tab with 0.220 in Bolt Hole 6.6 in 3.06 in 7.15 in 61KW84 180 Ah ab with 0.315 in Bolt Hole 8.43 in 8.11 in 20.87 іп —61KW91 
20 Ah Tab with 0.197 in Bolt Hole 6.54 in 7.13 in 2.99 in 2UKK8 220 Ah ab with 0.315 in Bolt Hole 8.66 in 10.55in 2047іп 54ХН48 
Tab with 0.197 in Bolt Hole 6.54 in 7.18 in 2.99 in 61KW64 250 Ah ab with 0.315 in Bolt Hole 8.66 in 10.55in 2047іп б1КМ/92 


Battery Chargers and Maintainers 


Sealed lead acid battery chargers and maintainers recharge or maintain the charge of SLA batteries so they're 
ready for use. These trickle chargers supply a slow, constant charge that typically takes hours to reach full 
capacity. Slow charging reduces the risk of damage to the battery while maximizing the charge level and life 
cycle. Charging a battery fully replenishes its charge before it's returned to service, while maintaining a battery 
keeps it at full charge during storage. Sealed lead acid battery chargers and maintainers should match the 
voltage of the battery being charged. These devices are commonly used by service and repair personnel. For 


more chargers see page 925. 54XH26 
Output - 
Current - Output Current Terminal Item 
Volta e Operating Modes - Charger Charging - Maintaining Туре Ww H D No. 
ug In 
For Use With Battery Type: AGM, Deep Cycle 
6VDC Fast Charging, Topping harge 500 mA 25 mA Screw 22in  319in 1.81in 54XH27 
12VDC Fast Charging, Topping Charge 500 mA 25 mA Screw 22in  319in 1.81in 54XH26 
" Fast Charging, Topping Charge 1A 50 mA Screw 274in 3.77іп 2.24in 54XH28 
Desk То 


For Use With Battery Type: AGM, Deep Cycle, Gel, Lead Acid, Lithium 


Fast Charging, Fully Charged, Topping Charge 1A 50 mA Wire Leads 2.60іп 4.37іп 1.34іп 54XH31 54XH31 
12VDC _ Fast Charging, Fully Charged, Topping Charge 2A 100 mA /іге Leads 2.69in 4.37 in 1.34 in 54XH32 
Fast Charging, Fully Charged, Topping Charge 4A 200mA  WireLeads 2.69in 4.37іп 1.34іп 54XH33 
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Multimeters Details on page A1. 
EH © wi — Pa, 
Look for this icon for Fluke Connect? wireless-enabled tools. = 
Learn more about Fluke Connect on page 610. LE 
—_ 
e — 
Digital Multimeters 
Rugged, high-quality meters are designed for field professionals in a 
Fluke юк 269 wide range of applications. All except 24K480 feature audible continuity. 
1. 1ЕУСЗ FLUKE 3000FC SERIES WIRELESS MULTIMETER 
3 0 


True-RMS Wireless Multimeter with Fluke Connect and ShareLive video 
call. Designed for professional technicians to troubleshoot and repair 
many problems in electrical and electronic systems. AC and DC voltage 
measurements to 1000V. AC and DC current with 0.01mA resolution. 
Continuity, resistance, diode test, capacitance, and frequency measure- 
ments. Min./max. recording. CAT Ill 1000V, CAT IV 600; IP54. 


FLUKE 289 TRUE RMS INDUSTRIAL LOGGING MULTIMETER 
Industrial logging multimeter designed to solve complex problems in 
electronic, plant, automation, power distribution, and electro-mechan- 
ical equipment. Log data and review it graphically on-screen, solve 
problems faster, and help minimize downtime. Communicate wirelessly 
with Fluke Connect and ir3000 FC wireless connector (sold separately). 


FLUKE 28 ІІ EX INTRINSICALLY SAFE TRUE 


RMS DIGITAL MULTIMETER 
Completely sealed, IP67 case. 10-ft. drop-resistant. For testing and trou- 
Fluke 27 II Flake 2011 ЕХ Fluke 77 IV bleshooting in petroleum, chemical, or pharmaceutical environments 
4GUE2 24K480 1ТЕУІ and other hazardous zones: Class 1 Div. 1 Zone and 2 (gas), Class 2 Div. 


1, and Class Ill Zone 21 (dust) areas. The enclosure is IEC 6029 water 
and dustproof. CAT Ill 1000V pollution degree 2 and CAT IV 600V pollu- 
tion degree 2. Intrinsically safe and regulatory compliance certifications 
include Aex іа 1С T4 and AEx іар T130°C. 


Fluke 116 HVAC Multimeters with Temperature and Microamps 
Auto-V automatic AC/DC voltage detection helps eliminate guesswork 
and LoZ low-impedance input reduces chance of false readings due 

to ghost voltage. Built-in thermometer and microamp measurements 
quickly troubleshoot problems with HVAC equipment and flame sensors. 


FLUKE 179 TRUE RMS DMMS 


Ideal for working with HVAC or electrical equipment, or in small spaces. 
Feature a digital display with analog bar graph and built-in temperature 
measurements. All inputs are protected to IEN61010-1 CAT IV 600V/CAT 


E 


Fluke 87 V Fluke 116 Fluke 179 Fluke 233 ae ; 
4EB18 1GAJ1 6MROO AGUEG Ill 1000V. CSA Certified and TuV Listed. 
Instrument STANDARD | NIST 
Instrument Instrument Max. AC/ Max. AC/ Frequency Mfr. Item Item 
Counts __Basic DC Accuracy Safety Rating DC Volts DC Amps Мах. Ohms Counter Range Capacitance Range Temp. Range Model No. No. | 
6000 +/-0.09% of Reading +2 Digits 1,00 10  50megohm 1 Hzto 100 KHz 2 nF to 9999 uF 14° to 122°F — FLK-3000FC | 31FNT0 | — 
Т . "m 1000 10 500 megohm 0.01 Hzto 1 MHz  1nFto100mF -328'101994^F  Fluke-289 ТЕҮСЗ | — 
50000 _¥-0.026% of Reading +2 Digits GAT IN 1000, “4/000 10500 megohm 0.01 Hzto1 MHz  ntioi00mF -328't0 1994" — Fluke-287 —  MEVCO 
6000  +/-010% of Reading + 1 Digit 1000 . 10 50megohm Q.5Hzto200kHz  inFio9999uF — Fluke-27 || | 4GUE2  4GUES 
6000/19,999 — +/-0.50% of Reading + 1 Digit T1000 10 50megohm 0:5 Hzto 200kHz  nFto9999uF -328°10 1994°F  БНике281 | 4GUE4  4GUES 
20000 #/-0.05% of Reading + 1 Digit ст увооу 1000 10 50 megohm 05Hzto200kHz 10 nF to 9999 uF -328° to 1994°Е — FLUKETBIEX іі | — 
6000 020% of Reading + 1 Digit 1000 10 50 megohm 0.01 Hzto 100 kHz 1 nF to 9999 uF = Fluke-77 1V 1ТЕЇ1 |1ТЕ\2 
+/-0.10% of Reading + 1 Digit 10001050 megohm 0:01 Hz to 200 kHz 10 pF to 9999 uF = Fluke-83-V | 4EB17 | — 
5000/19,299 —+/-0.05% of Reading + 1 Digit Gary чоооу 1000 10  50megohm 0.5 Hzto200kHz  10pFto9999uF — -328"10 1904°F — Fluke87-V | 4EB18 | — 
6000 +/-0.10% of Reading + 1 Digit CATIV600V 1,000 10 50 тедоһт 0.01 Нг10200 КН2 1 nF to 9999 uF (300 to 10900) Fluke-83-V — |A4EB20 
6000/19,999  +/-0.05% of Reading + 1 Digit 1000 10 50 megohm 0.5 Hzto 200kHz 1 nFto9099uF 328° 10 1994°F  Fluke-87-V = |4Ев21 
ALAS воо 10 GOkiohm = 9999 uF 14° to 122°F Fluke-113 | 2VGA1 2WTKi 
600 — 40 megohm _ = = NN Fluke-114 1GAH8 — 
. қ ба 600 10 40 megohm 5 Hzto 50 KH = 14° 10 122*F Fluke-114 — 2WTK3 
үл DIONS: е іт: 000 10 40 megohm 0.01 Hz to 50 kHz 1 nF to 9999 uF = Fluke-115 | 1GAHg | — 
600 1040 megohm 0.01 Hzto 50 kHz 1 nF to 9999 uF 14° to 122°F Fluke-115 —  2WTK5 
600 6000А  40megohm 0.01 Hzto50kHz 1 nF to 9999 0Е -40° 10 752°F Fluke-116 1GAJ  2WTK7 
6000 600 10 40 megohm 0.01 Hzto 50 kHz 1 nF to 9999 uF 14° to 122°F Fluke-117 | 1GAJ2__ 2WTK9 
т я Е 1.00010 50 megohm 0.01 Нг їо 100 КН2 1 nF to 10,000 uF 14° 10 122° Fluke-175 | 8MR05 | — 
4/0156 of Reading + 2 Digits 1000 10  50megohm 0.01 Hzto 100 kHz 1 nF to 9999 uF 14* to 122°F Fluke-175 — 6MRO6 
CAT I tooo, 1.000 — 10 50megohm 0.01 Hzto 100 KHz 1 nF to 10,000 uF 1410 122°F Fluke-77 | 8MRO07 | — 
ў А a ' —1,000 10 50megohm 0.01 Hzto 100 kHz 1 nF to 9999 uF = Fluke-177 — MRO 
+/-0.09% of Reading +2 Digits CATIV 600V — 500 — 10 — 50 тедоһт 0.01 Hz to 100 kHz 1 nf to 10,000uF -40° to 752°F Fluke-179 | 6MROQ | — 
1000 10 50 megohm 0:01 Нг їо 100 KHz  1nFto9999uF -40° to 752°F Fluke-179 — OMRU 
+/:0.25% of Reading + 2 Digits 1000 10  40megohm  5Hzto50kHz 1nFio9999mF -40° to 752°F Fluke-233 | 4GUE6 |4GUE7 
Mfr. Item 
Description For Use With Includes Manufacturers Warranty Model No. 
Accessories E Б E = Е - - STES ее 
PC Adapter FC3000 Series Multimeter , FC Series Modules Windows Software CD 1yr FLK-PC3000FC 31FN18 
FC Connector Fluke Digital Multimeters _ — 3yr FLUKE-IR3000FC 32MX51 
Magnetic Meter Hanger Fluke Digital Multimeters, Other Fluke Meters 3 ЙЕН К апаш прага Туг ТРАК 6GNP2 
536 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Multimeters 


Look for this icon for Fluke Connect wireless-enabled tools. 
Learn more about Fluke Connect on page 610. 


Fluke 179/EDA2 
1LWZ6 


ншке 287/FVF 
4CPU5 


—= 


Fluke 3000FC H 
31FN12 


Fluke T3000FC K 
31FN20 


ps 7 


85. ч : 


Rugged, high-quality meters with advanced feature sets are designed for field professionals in a wide range of applications. 


Description 
Digital Multimeters 
Digital Multimeter Kit 
Digital Multimeter Kit 
Digital Multimeter Kit 
Digital Multimeter Kit 


Digital Multimeter Kit 
Digital Multimeter Kit 
Digital Multimeter Kit 


Digital Multimeter Kit 

Digital Multimeter Kit 
Wireless Digital Multimeter 
Hanging Kit 
Instrument Combination Kits 
Wireless Temperature Kit 


Wireless General Maintenance Kit 


Wireless HVAC System Kit 


Includes 


Alligator Clips, Cable, Instructions, Magnetic Meter Hanger Soft Carrying Case, Software, Test Lead Set, Thermocouple 
Alligator Clips, Batteries, Instructions, Interface Cable agnetic Hanging Kit, Software, Temperature Probe, Test Leads 


Alligator Clips, Magnetic Hanging Kit, Soft Case, Temp. Probe, Test Leads, Yellow Meter Boot 
9V Battery (Installed), Getting Started Manual, Lightweight Soft Accessory Case, Long Reach Alligator 
Clips, Magnetic Meter Hanging Kit, Silicone Test Leads, Temperature Probe, Test Probes 
(3) AA Batteries, 3000FC Multimeter, CD, Hook Clips, Magnet Hanger, Sharp Test Probes, Soft Case, Test Leads (TL224) 
Alligator Clips, Battery, Battery Charger and Adapter, Carrying Case, Digital 
Multimeter, Flexible Current Probe, Hanging Strap, Test Leads 
Alligator Clips and Fluke PRV240 Proving Unit Kit, Battery, Test Leads Thermocouple 
Battery, Test Leads and Fluke PRV240 Proving Unit Kit 


(3) AA Batteries, 3000FC Multimeter, CD, Magnet Hanger, Soft Case, Test Leads 


Alligator Clips, Bead Probe, Magnet Strap, Multimeter, Quick Start Guide Only, Test Leads 

1X AC Voltage Module, 1X Current Module, 1X DC Voltage Module, 1X iFlex Coil, 1X PC Adapter, 1X Windows 

Software CD, 3X Alligator Clips, 3X Test Leads, Batteries, Information Pack, Multimeter, Soft Case 

1X Alligator Clips, 1X Current Clamp, 1X PC Adapter, 1X Temperature Module, 1X Test Leads, 
1X Windows Software CD, Batteries, Information Pack, Multimeter, Soft Case 
1X AC Voltage Module, 1X PC Adapter, 1X Windows Software CD, 2X Alligator Clips, 2X Test Leads, 
3X Current Module, 3X iFlex Coil, Batteries, Information Pack, Multimeter, Soft Case 
3000FC Multimeter, Alligator Clips, Batteries, IR Adapter, Magnet Hanger, Manual 

D, PC Software, Softcase, Test Leads, Thermocouple Adapter 
3000FC Multimeter, Alligator Clips, Batteries, IR Adapter, Magnet Hanger, Manual 
D, PC Software, Softcase, Test Leads, Thermocouple Adapter 
Mfg. No. Fluke-62 MAX+, T+PRO, Fluke 1AC-II, Fluke C115 Soft Case, Battery, Instruction Sheet and Information Sheet 


Wireless Industrial Kit 


Digital Multimeter Kit 


e 


Digital Multimeter Kit 


nfrared Thermometer Kit 
nfrared Thermometer Kit 


о 


80AK-A Thermocouple Adapter, 80BK Integrated Temperature Probe, 80pk-11 Pipe Clamp 

Thermocouple, C115 Soft Carry Case, Fluke-323 True RMS Clamp Meter, Information Pack, Mfg. 
Я w. Fluke-116 Multimeter w/Batteries, T1175 Test reas, TPAK Hanging Strap 

um А Р oft Carry Case, Fluke- Tue amp Meter, Information Pack, Mfg. No. 
Digital Multimeter, Clamp On Kit uke-117 Multimeter w/Batteries, TL175 Test Leads, TPAK Hanging Strap 
Digital Multimeter Kit 1AC-II Voltage Detector, 3000FC Multimeter, Alligator Clips, Batteries, Test Leads 
Digital Multimeter, Infrared 
hermometer Kit 
Voltage Detectors 
AC and DC Voltage Module Kit 
AC Voltage Module Kit 
DC Voltage Module Kit 
Automotive Test and Record Instruments 


Digital Multimeter, Clamp On Kit 


эң 


C115 Soft Carry Case, Information Pack, Mfg. No. Fluke-116 Multimeter w/Batteries, TL175 Test Leads, TPAK Hanging Strap 


Alligator Clips, Batteries, Information Pack, Magnet Strap, Multimeter, Soft Case, Test Leads 
Alligator Clips, Batteries, Information Pack, Magnet Strap, Multimeter, Soft Case, Test Leads 
Alligator Clips, Batteries, Information Pack, Magnet Strap, Multimeter, Soft Case, Test Leads 


Fluke 88V Automotive Digital Multimeter, 3MU86 Leads (TL224), 3MU87 Probes (TP220), 3MU85 Alligator 
Clips (A285), 4XL48 Hanger (ТРАК) 2DPH6 Temp. Probe (80BK-A), 50843 RPM Pick-up (RPM80) 2 Probe 
Pins, Insulation Piercing Clip, 5U830 Case, (C800), 4YE79 Holster, 9V Battery and Instructions 


Automotive Multimeter Kit 


Accessories 
Soft Carrying Case Detachable, Extendable Shoulder Strap 
Modular Test Lead Kit Mfr. No. AC220 SureGrip Alligator Clip Set, Mfr. No. TL224 SureGrip Silicone Test Lead Set, Mfr. No. TP220 SureGrip Test Probe Set 
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Fluke 116/323 Fluke 62 Max+/T+P/1AC 
46N341 46N344 


Electronic Test Probes, Heavy Duty Hook Clips, Марлен panging Kit, Integrated Temp. Probe, Silicone Test Leads, Soft Case 


Mfg. No. Fluke-62 MAX+, Fluke-323, Fluke ТАС 11, Fluke C115 Soft Case, TL175; Battery, Registration Card and Instruction Sheet 


62Max Infrared Thermometer, 80AK-A Thermocouple Adapter, 80BK Integrated Temperature Probe, 80pk-11 Pipe Clamp Thermocouple, 


Fluke 289/FVF 
1EVC7 


Fluke 87-V/E2 
1PEK9 


Mfr. Item 

Model No. 
Fluke-289/FVF 1EVC7 
Fluke-287/FVF 4CPUS 
Fluke 179/EDA2 Kit 11/76 
Fluke-87-V/E2 1PEK9 


FLUKE-87-5/E2 CWG 4ЕВ22 
3000FC/EDA2/WWG 456043 


FLK279FO/IFLEX 48ВН42 
FLUKE-87V/PRV — 40KJf1 
FLUKE-117/PRV —— 40KJ12 


3000FC/TPAK/WWG 456644 


FLK-T3000FC K 31FN20 
FLK-3000FC G 31FN11 
FLK-3000FC H 31FN12 
FLK-3000FC I 31FN13 


287/FVF/IR2000/WWG 456641 


289/FVF/IR2000/WWG 456642 
Fluke62Max+/T+P/1AC 46N344 
Fluke62Max«/323/1AC 46М345 


FLUKE-116/323 46N341 


FLUKE-117/323 46N342 
3000FC/TAC-II/WWG 456040 
FLUKE-116/62Max- 46N340 


FLK-V3003FC K | 31FN27 
FLK-V3000FC K 31ҒМ22 
FLK-V3001FC К 31ҒМ26 


Fluke 88 V/A 5BB61 


C280 2VFZ9 
Fluke-TL220 3EB21 


937 
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22XX21 
Instrument 
Counts Basic DC Accuracy 
Extech, Pocket 
4000 +/-0.80% of Reading + 2 Digits 
2000 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
4000 +/-0.80% of Reading +4 Digits 
Extech, Compact EX300 Series 
2000 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
4000 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
Extech, Compact EX350 Series 
4000 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
6000 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
Extech, Full Size EX400 Series 
2000 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
+/-0.30% of Reading +2 Digits 
4000 +/-0.30% of Reading +2 Digits 
+/-0.30% of Reading +2 Digits 
Westward, Digital Multimeters 
6000 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
4000 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
2000 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
Westward, Kit 
Amprobe, Pocket 
3400 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
6000 +/-0.80% of Reading + 3 Digits 
3999 +/-0.50% of Reading + 1 Digit 
Атргобе, Full-Size 
9999 +/-0.50% of Reading +2 Digits 
4000 +/-0.80% of Reading +1 Digi 
6000 +/-0.30% of Reading +2 Digits 
+/-0.50% of Reading +2 Digits 
+/-0.80% of Reading +1 Digi 
4000 
+/-0.80% of Reading +1 Digi 
1999 +/-0.10% of Reading + 2 Digits 
9999 +/-0.10% of Reading + 5 Digits 
FLIR, Industrial 
4000/40,000 +/-0.05% of Reading + 1 Digi 


Max. 


Max. 


2ATAG 


Instrument AC/DC AC/DC *Max. 
Safety Rating Volts Amps Ohms 


CAT I 
CA 


CA 


CA 


CA 


CA 


CA 


CA 


1000V, 
V 600V 


600V 


600V 


600V 


600V 


600V 


а 


600V, 
300V 


1000V, 
600V, 
300V 


1000V, 
600V, 
300V 
1000V, 
600V 
1000V, 
V 600V 


600V 


1000V, 
600V 


V 600V 
V 1000V 


V 600V 


600 
600 
600 


600 
600 


600 
600 


750 
750 
600 
750 


600 


600 
600 


200 
ma 40 
10DC 20 
10 40 
10 2000 
10DC 40 
10 40 
10 60 
20 20 
10 
10 40 
20 
10 60 
10 40 
10 200 


600 10 54 
2,000 
воо 2000 6 
750 10 40 

750 10 

40 
600 10 
1000 10 
1000 10 90 
600 10 

40 
600 10 
1000 2 20 
1000 2 40 
1000 10 40 


Instrument 
Frequency 
Counter Range 


0.001 Hz to 10 kHz 


0.01 Hz to 5 MHz 


0.001 Hz to 10 MHz 


0.001 Hz to 10M 
0.001 Hz to 10M 


Hz 
Hz 


0.001 Hz to 10 MHz 
0.001 Hz to 10 MHz 
0.001 Hz to 10 MHz 


0.001 Hz to 10 MHz 
0.001 Hz to 10 MHz 


Multimeter, Infrared Thermometer Kit 


10 Hz to 30 kHz 


1Hzto 1 Mhz 


0.01 Hz to 10 MHz 


10 Hz to 10 MHz 


10 Hz to 10MHz 
10 Hz to 10MHz 


10 Hz to 10 MHz 


10 Hz to 10 MHz 


100 Hz to 10 MHz 


5 Hz to 100 kHz 


EXT 


INSTRUMENTS 


WESTWARD: $FLIR. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Digital Multimeters 


Audible continuity lets your eyes 
focus on other test results. Each 
includes test leads and batteries. 
Select models have the follow- 

ing features: Low-impedance 

(LoZ) mode prevents false read- 
ings caused by ghost voltages. 
Low-pass filter (LP) reduces noise 
for accurate readings. Microamp 
(M) measurement is for HVAC 
flame rod applications. Noncontact 
voltage (NCV) verifies power is off 
to help assure safe testing. True 
RMS (TRMS) boosts accuracy when 
reading noisy, distorted, or nonsi- 
nusoidal waveforms. 


Extech Pocket—Easy-to-read 
meters slip into your pocket to keep 
with you at all times—great for 
most mechanics and technicians. 


Extech Compact EX350 
Series—Advanced features 
include LoZ and Low-Pass Filter. 


Extech Full-Size EX400 Series—1" 
digits are easy to read. 


Westward Kit—Conveniently combines 
digital multimeter 22XX19 with infrared 
thermometer 28AF72 and accesso- 

ries for on-the-go maintenance and 
troubleshooting. 


Amprobe Pocket Digital 
Multimeters—1WKN7: one-handed, pen- 
style meter has digital/analog displays. 
1WKN5: ¥"-thick meter displays large 
digits with icons. Convenient attached test 
leads. 1WKN5 automatically selects resis- 
tance or AC or DC voltage. 


Amprobe Full-Size Digital 
Multimeters—1WKP5 performs compo- 
nent and logic tests. 12U584 is designed 
for electrical contractors and checks 
voltage, current, continuity, resistance, 
startup capacitors, capacitor banks, 
frequency, and temperature. 34K450 and 
12U583 offer HVAC-specific features. 


FLIR Industrial—22UL80 and 22UL81 
have integrated Bluetooth connectivity 
compatible with the FLIR Tools mobile app. 


STANDARD NIST 

Capacitance Foot- Mfr. Item Item 

Range Temp. Range notes Model | No. No. 
ipFto200uF No Temp AR, С DM220 | 1PTL1 m 
= -4° to 1400°F B, MR MN35 | 31ХХ9 1{#| — 
TpFioi00uF  -4*to 1400°F АВ, С, Т MN36 | 3LXY3 # = 
= No Temp B, MR, NCV ЕХ310 | 1PTK4 + | 1PTL4 + 
TpFto 200 uF -4° to 1382°F AR, C,D, DC, NCV  EX330 | 1PTK6 + IPTLG ІҢ? 
ipFto60mF NoTemp AR, LoZ, LP, M, TRMS ЕХЗ50 | 40JK32 # = 
1pFto60mF _ -40° 10 1832°F AR, LoZ, LP М,ТВМ$ ЕХ355 | 40JK33 # E 
= -4° to 1382*F MR EX410 | 16067 Я — 
{0 pFto 100 uF -4%10 1382°F_ AR,T, IR, ТАМ ЕХ470А| 1GUM1 ІҢ — 
10 pFto 100 uF -4°to1382°F AR, T, IR, ТАМ — EXA430A| — 160Н7 ЕН 
10 pFto 100 uF -4°to 1382°F _ АВ, Т. 18, ТАМЅ ЕХ470А/ — 1GUH8 f f£ 
YPF tO — 40" to 1832°F C, D, DC, DT, TRMS, AR 22ХХ19 22ХХ19 t - 
ЗЭ99 РІО ~40° to 183°F C, D, DC, DT, TRMS, AR 2200 22XX20 t - 
No -40° 10 183°F D,TRMS,AR  — 22XX21|22XX21 f = 
C, IR, D, T 22XX27 | 22XX27 t## | — 
— 32° to 104°F G DM73C| 1WKN7 *** | — 
100nFto2000uF 32° 10 104°F 107, NCV,AR РМ55А | 1WKN5 — 
4000uF -4° to 1832°F = 34XR-A | 1WKP4 = 
400 uF 32° to 113°F = 37XR-A | 1WKPS + = 
Oto 40, 400 nF/4, е А 
4. 400, 4000 yf, -40° to 1832°F T, NCV, IF AM-530 | 120584 fit | — 
= = C, M, T, NCV, IF DT АМ-560| 34К450 [££ | — 
= = T. NCY, IF АМ-570| 34K451 [# | — 
Oto 40, 400 nF/4, 

40 400 UF - NCV, IF AM-510| 120582 = 
010 40, 400 ПЕД, го А Г _ 
0400, 4000 ur “40° fo 1832°F С, M, T, NCV, IF DT АМ-520 120583 + + 

= -4° to 1832*F = HD110C| 2ATAG = 
40 nF to 400 uF -4° to 2372°F = HD160C | 2ATAT = 
40nFto40mF — 228,40 17,7, AR, TRMS, DL DM93 220180 22UL81 


* Measure in megohms, except 1PTK4 and 1PTL4 are kilohms. T Includes carrying case. $ Includes holster. # Includes bead wire temperature probe. Tf Includes tilt stand and magnetic hanging 
strap. tt Includes temperature probe. ## Includes temperature adaptor and hook-and-loop strap. *** Includes spare probe tip. 


Footnotes: AR = autoranging, В = 1.5V/9V battery test, С = capacitance, D = data hold, DC = duty cycle, DL = datalogging up to 20,000 points, DT = diode test, G = analog bargraph, IF = integrated 
flashlight, IR = infrared temperature, LoZ = low impedance mode, LP = low-pass filter, M = microamp (uA), MR = manual ranging, NCV = noncontact voltage, T = Type K temperature probe. 
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TEST INSTRUMENTS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Multimeters 


$FLIR. 


DM285 Imaging 


Multimeter 


= True RMS AC voltage and current 
a High-contrast TFT LCD 


Visually guides you to the exact location of 
an electrical problem with Infrared Guided 
Measurement (IGM) technology powered 
by a built-in 160 x 120 FLIR thermal 
imager. Features LoZ (low-impedance 
mode) and VFD (low-pass filter) to help 
you solve even the most complicated 
electrical issues. Complete with test leads, 
test lead holder, alligator clips, and Type K 
Thermocouple. 


444M24 


Ф, 
ге, 


Frequency Battery Mfr. Item 
Max. AC/DC Volts Мах. AC/DC Amps Basic DC Accuracy Max. Ohms Capacitance Range — Counter Range Data Logging Type Model No. 
1,000 10 +/-0.09% 50 megohm 1 pF to 40 mF 1 Hz їо 100 kHz Yes AA Alkaline DM285 444M24 


EXTECH 


INSTRUMENTS 


Waterproof Multimeters 


Designed for heavy use in industrial 
applications. Measure AC/DC voltage 

and current, resistance, dual-sensitivity 
frequency (electrical and electronic), duty 
cycle, audible continuity, 2.8V diode test, 
and have data hold and auto-off functions. 
1PTK1 is average responding. 1PTK3 also 
measures temperature. 2ELP6 has an 
analog bargraph. 2ELP7 has a 40,000- 
count display. All models include test leads, 
magnetic hanging strap, carrying case, 
and 9V battery. All except 1PTK1 have Type 
K temperature probe. 


-ішішішішішішіздінір 


1PTK3 2ELP6 


Max Max Instrument STANDARD NIST 

Instrument AC/DC AC/DC  Audible Frequency Capacitance AC Mfr. Item Item 

Counts Basic DC Accuracy Volts Amps Continuity Max. Ohms Counter Range Range Temp. Range Response Features” Model No. No. 
4000 +/-1.20% of Reading 1,0000 10 Yes 40 megohm No Temp Average „F, IP67 EX503 1PTK1 1PTL7 
4000 + 2 Digits 1:000 —10 — Yes  40megohm - 0.001 Hzto 10 MHz 10pFto100uF -40101382F TRMS СЕРТ ExX505-| —IPTK3 | 1PTLB 
6000 ^ +/-0.09% of Reading +2 Digits 1,000 20 Yes 40 megohm 0.001 Hz to 40 MHz 10 pF їо 1000 uF -50° to 138209: TRMS  C,F G, IP67 ЕХ520 2ELP6 SEMK7 
40,000 pad 1000 20 Yes  40megohm 0.001 Hzto 100 MHz 1pFto40mF -50°to1382°F TRMS C,F,G,IP67 EX530 | 2ELP7 | 3EMK8 
* С = capacitance, F = frequency, G = analog bargraph, IP67 = dustproof and waterproof to 1m. 


Analog Multimeters 


= Accuracy: VAC +3% full scale; VDC +2% full scale 
Analog display gives you a quick visual status check. Each 
includes test leads and batteries. 

Rugged 4CWP2 is designed for railroad signaling and 
communications service, with an AC current transformer, 
current-limiting diode, and adjustable pointer stop. Padded 
case. 

Note: Simpson Instruments optional clamp current probes 2T416 or 2T978 


extend meters' AC capability up to 250A; sold separately on Grainger.com 
or call 1-800-GRAINGER (472-4643). 


FUSED OVERLOAD PUSH-BUTTON 
PROTECTION OVERLOAD PROTECTION 
Max. АС Мах. АСЛ Audible Mirrored Mfr. Item Mfr. Item 
DC Volts — DC Amps Continuity Мах. Ohms dB Scale Model No. Model No. 
600 30 No 6 kilohm -10 to 56 Yes 12113 4CWP2 — — 
10 Yes 20 megohm  -20to +50 Yes 260-8ХІ 1TC61 260-8XPI 1TC62 
1.000 10 No 20 megohm  -20to +50 Yes 260-8 14587 — — 
: 10 Yes 20 megohm -20 to +50 Yes = = 260-8P 17779 
10 Yes 20 megohm  -20to +50 Yes = = 260-8PRT 11848 
Mir. Item 
Description Model No. 
Accessories 1TC61 
Test Probe Leads, For Use With 260-7, 260-8 Series, Std. 00043 1T608 
Yellow Nylon Carrying Case- For Use With Mfr. No. 260 Series 00832 1TC63 
Test Probe Leads, For Use With Mfr. No. 260-8ХІ and 260-6LXPM 00125 23MM52 
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TEST INSTRUMENTS 
Clamp Meters 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Look for this icon for Fluke Connect wireless-enabled tools. 
Learn more about Fluke Connect on page 610. 


TRUE RMS 

= “RMS” (root mean square) comes from a 
formula that calculates the effective value (or 
heating value) of any AC wave shape 

» Electrical components such as fuses, bus bars, conductors, 
and circuit breakers are rated in RMS current because 
their main limitation has to do with heat dissipation 

= When checking an electrical circuit for overloading, 
the RMS current is measured and compared to 
the rated value for the component in question 

в For circuits with AC and DC components or distorted 
signals, a meter with an AC--DC function is used 


INRUSH 


= Fluke clamps' proprietary inrush 
(starting) measurement takes a large 
number of samples at the beginning 
of the starting current, then digitally 
filters and processes the samples to 
calculate the actual starting current 
= Measure starting current in the same 
manner as an overcurrent protection device 
= More accurate than slower min./ 
max. functions that can miss the 


True RMS Current vs. Inrush Current 


In-Rush Current 


Current 


event partially or completely 


HEAVY INDUSTRIAL 


Clamp Meters 


Each includes a soft 
carrying case. 


= AC+DC true RMS ensures 
accurate measurement of 


Fluke 353/355 True RMS AC/DC 2000A 


AC+DC and distorted signals 
= Selectable low-pass filter to smooth 


DETACHABLE JAW 


Fluke 365 True RMS AC/DC 

a Built-in flashlight/torch 

= Designed for use while wearing 
personal protective equipment 

= 200A AC/DC 


GENERAL PURPOSE out noisy loads and stabilize readings Detachable jaw eases wire access and 
iewi i ign fits i Fluke 365 
Fluke 323/324/325 Measure frequency up to 1 kHz for viewing the display. Compact design fits in 
True RMS AC optimum troubleshooting. Quickly analyze "ке 355 your hand. CAT Ill 600V, CAT IV 300V. 6FXH8 
= Continuity for quick Alla p the min., max., and avg. FLUKE CONNECT CLAMP METER 
checking of shorts unctions. CAT IV 600V. = True RMS 
= Capacitance and HVAC/R = Measures up to 400A AC <=“ 
рн Fluke 902 FC » Inrush function | F 
AC/DC a Flue gas temperatures with Fully functional meter wirelessly relays 
s current measurements to other Fluke Connect- 
measurement (325) Fluke 324 Type K thermocouple bled master units. Designed to b 
А in 20Es9o = Flame rod testing with pA enabled master units. Designed to be used Fluke 
mall size fits easily current measurement range asa standalone or as part ofa system. A3000FC 
mo 17 a = Capacitance measurement uks нр ао Ш bed ШІ recording 31FN14 
A . CAT IV 300V. 48RH39 and saving up to 65,000 readings. 
Mfr. Item 
Max. AC Amps Max. DC Amps Max. AC Volts Max. DC Volts AC Response Max. Ohms Inrush Data Hold Jaw Cap. Manufacturers Warranty Model No. 
General Purpose 
400 — 600 V 600 V RMS 4,000 Yes 1.1 in (28 mm 2уг Fluke-323 20E890 
400 — 600 V 600 V RMS 4,000 = Yes 1.1 in (28 mm 2yr Fluke-324 20E891 
400 400 600 V 600 V RMS 40,000 Yes 1.1 in (28 mm) 2yr Fluke-325 20E892 
Heavy Industrial 
1,400 400 1,000 V 1,000 V RMS 400 Yes Yes 2.9 in (74 mm 3yr Fluke-353 2FTY8 
i 400 400 1,000 V 1,000 V RMS 400 Yes Yes 2.9 in (74 mm 3yr Fluke-355 2FTY9 
HVA 
600 200 uA 600 V 600 V RMS 60,000 = Yes 1.6 in (41 mm) No Warranty (Service Available) ^ Fluke-902 FC — 48RH39 
Detachable Jaw 
200 200 600 V 600 V RMS 6,000 — Yes 0.7 in (18 mm) 3yr Fluke-365 бЕХН8 
Fluke Connect 
400 RMS — Yes No 1.3 in (33 mm) 3yr FLK-A3000FC — ЗТЕМ14 
Earth Resistance Tester 
Batteries, Earth Ground Clamp, Hard Case, Quick Reference Guide, Safety Information Guide 1.5 in (40mm) Tyr Fluke-1630-2 FC — 444457 
Fluke Connect Clamp Meter Kit 
AC Clamp, Alligator Clips, Batteries, Clamp Meter, Information Pack, Soft Case, Test Leads FLK-A3000FC K — 31FN15 
4KF12 
Clamp and Flexible 
Fluke i6000s . D 
Fluke i30 Fluke i400 Flex-24 Extend the current-measuring capability 
2bEWU9 4YE82 2EWU7 of digital multimeters from 10A to 6000A. 
Amps AC Frequency Safety Mfr. Item 
Amps DC Jaw Cap Output Accuracy Response Rating Model No. 
Clamp-On Probes 
30mA to 20A 30mA to 30A 0.7 in (19mm) 100mV/A +/-1 % of Reading a 2 ПА 20 kHz CAT ЇЇ 300 V Fluke-i30 2EWUS 
0.5 to 200 — .8 in (20mm imA/A +/-1% + 0.5А (48 to 65 Hz) — 40 Hz to 10 kHz CAT ЇЇ 600 V Fluke-i200 4Х141 
0.5 to 400A = 2 in (32mm 10, 1mV/A +/-2% +0.04А (45 to 100 Hz)  5Hzio10kHz CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Fluke-i400s AYE83 
110200 - .8 in (20mm 10, 100mV/A +/-1.5% of Reading  0.5A 40 Hz to 40 kHz CAT Ill 600 V Fluke-i200S 4Х142 
110 400 = 2 in (32mm 1тА/А (45 to 400 Hz), 2% +0.06 A — 5 Hzto 20kHz CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Fluke-i400 4YE82 
1to 400 1 to 400A Тіп (30mm {mV/A +/-3.5% of Reading + 0.5А kHz CAT IIl 600 V Fluke-i410 4КҒ12 
110 400 110 400A Tin (30mm 1mV/A +/-3.5% of Reading + 0.5A 3kHz CAT IIT 600 V Fluke-i410-Kit ACB81 
110 600 110 1000A Tin (30mm imV/A +/-2% of Reading + 0.5A 10 kHz CAT IIl 600 V Fluke-i1010 4KF11 
10/100/1000A — Jin (54mm 1, 10, 100mV/A +/-1% of Reading 1A 5 Hz to 100 kHz CAT IIT 600 V Fluke-i1000S 6MR11 
300 450A Тіп (19mm 10, 1mV/A +/-1% of Reading 20 kHz CAT IIl 300 V Fluke-i310S 2EWU4 
800 — Tin (54mm {MAA +/-1% of Reading 30 Hz to 10 kHz CAT IIT 600 V Fluke-i800 2HZC5 
Flexible Probes 
6 to 6000A біп (165mm) ^ 50,5, 0.5mV/A +/-1% of Range 10 Hz to 50 kHz CAT IIT 600 V Fluke-i6000S FLEX-24  2EWU7 
6 to 6000A = 5 in (265mm) ^ 50,5, 0.5mV/A +/-1% of Range 10 Hz to 50 kHz CAT [ЇЇ 600 V Fluke-i6000S FLEX-36 — 2EWU8 
20/200/2000A біп (610mm) 1, 10, 100т//А -/-1% of Range (45 to 65 Hz) 10 Hz to 20 kHz CAT IIl 600 V Fluke-i2000 FLEX 1DGX7 
540 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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TEST INSTRUMENTS 
Clamp Meters 


a ` 
The loop opens to 
thread the probe into 
a tight space; close 
it again to measure. 


Wireless display can 
be carried up to 30 
ft. from the point 
of measurement. 


Fluke 381 


Clamp Meters and =T 


Flexible Current Probes 


Wires in tight, compact spaces. Panels out of reach. 
Feature extra large conductors. Designed for noise- 


free, reliable readings. These clamp meters are known 


as workhorse clamp meters, with advanced perfor- 
mance and easy operation. 


FLUKE-373 TRUE RMS CLAMP METER 
Offers advanced troubleshooting perfor- 
mance that is perfect for a number 

of AC-only current measurements. 

The state-of-the-art signal process- 

ing technology cuts through electrical 
noise to help you get stable, dependable 
measurements that are easy to read 

on the large, backlit LCD. Automatically 
sets the correct range, so you won't 
have to change positions while taking 

a measurement. Includes clamp meter, 


Fluke 373 
test leads, and soft case. CAT IV 300V; 6FXH7 
CAT Ill 600V. 

Max. AC Amps Max. DC Amps Max. AC Volts 
Electrical 
600 — 600 V 
Remote Display 
1,000 V 


; 999,9 
Fluke Connect Clamp Meter Kit 


Alligator Clips, Batteries, Clamp Meter, Current Module, iFlex Coil, Information Pack, Soft Case, Test Leads 


Description 
2500 Amp AC Flexible Current Probes 
10 in Loop, For Use With Fluke Mfr. No. 381, 376, 375, 374 
18 in Loop, For Use With Fluke Mfr. No. 381, 376, 375, 374 


Fluke Connect Wireless Current Modules 


Designed to take 3-phase measurements in /% of the time. 
Record over time to monitor circuit load changes for an hour, 

a shift, or a week. Use Fluke Connect wireless to collect and 
share logged data from remote modules. Perform analysis with 
your PC and share the results using Fluke Cloud storage and 
ShareLive video call. Video data or graphs to get input from 


team members. 


FLUKE A3000 FC WIRELESS AC CURRENT CLAMP MODULE 


True RMS current clamp meter. Fluke Connect enabled. 


FLUKE A3001 FC WIRELESS IFLEX AC CURRENT MODULE 
True RMS flexible current meter. Measure around awkward- 


sized conductors or get into tight spaces. Fluke Connect 


enabled. Apple or Android devices. 
Max. 

Max. Conductor Data Mfr. Item 

AC Amps AC Current Accuracy Jaw Cap. Size Operating Temp. Hold Model No. 
600 +2.0% + 5 Digits 1.6 in (41 mm 750 kcmil 50° to 122°F Yes FLUKE-374 FC 45М056 
600 %2.0% + 5 Digits 1.6 in (1 mm) 750 kemil 50° to 122°F Yes FLUKE-375 FC 45MU55 
1,000 +2.0% + 5 Digits 1.6 in (41 mm 750 kcmil 50° to 122°F Yes FLUKE-376 FC 45М054 
400 +2.0% + 5 Digits 13in (33 mm. 1.18 in (30.0mm) 50° to 122°F No FLK-A3000FC 31FN14 
2,500 +3.0% + 5 Digits 10.0 in (254 mm) 10 in 50° to 122°F No FLK-A3001FC 31FN16 


REMOTE DISPLAY CLAMP METER 


Fluke 381 Remote Display 
True RMS AC/DC with iFlex 
= Designed to increase productivity 
and save troubleshooting time 
= Frequency measurement to 
500 Hz with jaw or iFlex 
= Min./max./avg. and 
inrush recording captures 
variations automatically 
= Radio transmitter Auto-Off when 
display is connected to meter 
The removable magnetic, wireless 
display increases measurement 
flexibility. It can be conveniently 
mounted where it is easily seen, and 
carried up to 30 ft. from the point of 
measurement without interfering with 
measurement accuracy. Integrated 
low-pass filter and state-of-the-art 
signal processing allow stable read- 
ings in noisy electrical environments. 
CAT IV 600V, CAT III 1000V. 


Max. DC Volts Max. Ohms 
600 6,000 
1,000 V 60,000 


Mfr. Warranty Length 


lj 


Fluke Connect 
Flex Clamp 
Meter Kit 
31FN17 


= 
e 
0 — 
FLUKE CONNECT FLEX CLAMP METER KIT 


Provides all the essentials for convenient test 
and measurement troubleshooting. 


IFLEX FLEXIBLE CURRENT PROBES 


Fluke i2500-18 and 12500-10 
= 2500A AC current measurement 
» Small cross-section for 
improved wire access 
» Provide inrush and 
frequency on select 
Fluke meters, including 
those on this page 
Expand a clamp meter's 
measurement range to 2500A 
AC. Probes also provide increased 
display flexibility, ability to measure 
awkwardly sized conductors, and 
improved wire access. Connect directly to the meter, displaying 
current measurements without error-prone scaling factors. 6-ft. 
cord allows separation between the measurement location and 
the clamp meter, making it easier to view the display. 0.3" coil dia. 
allows measurement in tight spaces. CAT IV 600V, CAT III 1000V. 


Fluke 12500 
6FXJO 


STANDARD 
Mfr. 

Inrush Data Hold Model No. 
= Yes Fluke-373 6FXH7 
Yes Yes Fluke-381 бЕХНЗ 

FLK-A3001FC К 31FN17 
Mfr. Item 
Model No. 


3 yr 
3yr 


—_ 
Li 
FLUKE 370 FC SERIES CLAMP METERS 
True RMS meters offer advanced troubleshoot- 
ing performance. The iFlex flexible current probe 
allows easy connections to wires in tight spaces. 
In addition, all three clamps are now part of the 
Fluke Connect family of wireless test tools. With 
a 370 FC Series Clamp Meter and Fluke Connect 
Measurements app, you can log and trend 
measurements to pinpoint intermittent faults. 
Transmit results wirelessly via Fluke Connect 
Measurement app. Create and send reports right 


from the field. Capture measurements outside the 
arc flash zone with Bluetooth connectivity to your 
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Fluke-12500-10 
Fluke-12500-18 


TEST INSTRUMENTS Scan. Order. Done. = 
Clamp Meters Details on page A1. 


45JW90 


22UL78 


Imaging 600A True RMS AC/ 
DC Clamp Meters with IGM $FLIR 


= Frequency counter: 60 kHz problems and capture center-point temperature read- 
= Smart diode with disable ings. The narrow jaw and built-in worklights help you 
= Inrush current enter tight or dark locations. Both models include CAT 
= Loz IV silicon test leads and AAA batteries. CAT IV 600V. 

= Variable-frequency drive (VFD) low-pass filter 444М26 can also datalog and store 10 sets of 40,000 
= 60 Hz frequency calibration scalar measurements and 100 images. Bluetooth 


2-in-1 testers have a built-in thermal imager that | connectivity for easy transfer to а PC and direct 
uses Infrared Guided Measurement (IGM) and a laser connection to FLIR Tools. 
pointer with crosshair to pinpoint potential electrical 


Max. Max. Temp. Battery Mfr. Item 
Jaw Cap. AC/DC Amps AC/DC Volts Max. Ohms Capacitance Range Type Std. Model No. 
Clamp Meter 
1.4 in (36 mm) 600 1,000 V 6,000 1,000uF -4°to302°F ААА СЕ, CUL, FCC СМ174  45JW90 
Wireless Clamp Meter Module 
1.3 in (33 mm) 600 1,000 V 6000 1,000 uF 14° to 302°F AA CE,cULus СМ275 444М26 


Clamp Meters with IR Thermometer $FLIR. 


Commercial-grade electrician's 1000A meters also provide noncontact infrared temperature measurements 
on vents, equipment, and motors. Measure voltage, resistance, frequency, AC/DC current, and capacitance, 
with min./max./avg., rel., data hold, and peak hold. LCD shows results, or stream them to a compatible 
mobile device with the free FLIR Tools Mobile App. Readings also can be transmitted directly to a FLIR 
METERLiNK-enabled thermal imaging camera (see page 607). CAT IV 600V, CAT III 1000V safety rating. Each 
includes test leads and battery. 22UL79 includes calibration certificate. 

STANDARD| NIST 


Max Max Resistance Wireless Mfr. Item Item 
AC/DC Amps AC/DC Volts (ohms) Temp. Range Range Model No. No. 
1,000 1,000 40M 1В-2010 518% Туре K -4to 1400°F — 100ft. CM78 | 22UL78 | 22UL79 
Clamp Meters EXTECH $FLIR. 
1000A SERIES INDUSTRIAL 
These tough meters have a built-in noncontact infrared thermometer 
and allow you to locate hot spots and overheating motors. All models 
have peak hold to capture inrush current and transients. Include 
Type K bead wire probe, belt holster, 9V battery, and soft carrying 
case. 46609 and 4GGE1 also include professional test lead kit. 
HIGH CURRENT—1500A AND 2000A 
High-capacity models support a variety of measuring functions and 
feature true RMS sensing. Each includes test leads and 9V battery. 
5LUT4 and 5LUT5 also include case. 
5LUT4 2HPF7 HIGH CURRENT—3000A FLEX CLAMPS AND ADAPTERS 
True RMS 3000A AC flex clamps are designed with a 0.3" (7.5mm) 
dia. coil to take measurements in tight or awkward spaces. Inrush 
current (100ms) for equipment startup spikes. Bright LED work lights 
provide easy navigation. Datalog up to 20,000 points for trend analy- 
sis. Bluetooth communication for remote viewing and data transfer 
to mobile devices via FLIR Tools Mobile App. 
40GT09 and 400708 flex clamp adapters plug directly in any meter 
with standard banana plug inputs and 1 mV range to convert it into a 
40GTO6 40GTO9 3000A clamp meter. 
STANDARD NIST 
AC Max. Max. Max. Max. Safety Mfr. Item Item 
Response AC Amps DC Amps AC Volts DC Volts Max. Ohms Counts — Features* Rating Model Includes No. Includes No. 
Extech 
1000A Series Industrial 
Battery, Instructions, Soft А i 
RMS 1,000 1,000  1,000V 1,000V 40megaohm 4,000  T,IR,F.C,P САТІИ 600/ ЕХ830 Carrying Case, Test Leads, 1GUH4 Instructions, Soft Cariying 1GUK2 
Type K Temperature Probe ' 
А Belt Holster, Instructions. 
Belt Holster, Instructions, н ý 
RMS 1,000 1,000  1,000V 1,000V 40megaohm 4,000 T,IR,F,C,P CATIV600V EX840 [Professional Test Lead Kit, Test Leads 48609 Professional rest Lead AGGE1 
RMS 1,000 — 600V  600V 40megaohm 4,000 T,IR,F,C,P CATIIL600V ЕХ820 Instructions, Soft Carrying 1GUH3 = = 
High Current 1500A and 2000A 
Average 200 200 = = = 2,000 = CAT III 300V МА120 Batteries, Instructions 2HPG3 = = 
4,000, Battery, Instructions, Soft Battery, Instructions, Soft 
RMS 1,500 1,500 750V 1,000У 40 тедаоһт дб ggg T F C, P, NCV о МА1500 Carrying Case, Test Leads SLUTA Carrying Case, Test Leads SLUTS 
RMS 2,000 400  1,000V 1,000V 40megaohm 5,000 EC 380926 Battery, Built In Stand 2HPF7 | Instructions, Test Leads 68648 
FLIR 
High Current 3000A Flex Clamps and Adapters 
RMS 3,000 3,000 = CAT IV воду — M57 (2) AAA Batteries, 18 in Probe 406106. (2) AAA Batteries _ 49VT99 
RMS 3,000 3,000 — CM55 (2) AAA Batteries, 10 in Probe 406107 — (2) AAA Batteries _ 49VT98 
RMS 3,000 сапу воо — A2 (2) AAA Batteries, 10 in Probe — 40GTO9 — — 
RMS 3,000 TA74 (2) AAA Batteries, 18 in Probe — 40GT08 — — 


* С = capacitance, F = frequency, ІВ = infrared temp., NCV = noncontact voltage, P = peak hold, T = Type K temp. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Clamp Meters 
Clamp Meters EXTECH 

Maintenance and troubleshooting testers for elec- OPEN JAW WITH AUTOSENSE 

trical, industrial, and HVAC applications include Feature an open-jaw design for quick 

battery(ies). Select models have the following measurements in tight locations. 40JL43 has 


features: True RMS (TRMS) provides accurate read- — input impedance that automatically decreases 
ings of noisy, distorted or nonsinusodial waveforms. with the input voltage to provide low-imped- 
Autosensing (AS) technology enables the meter to ance testing of ghost voltages. 

recognize the input and automatically switch to the 

correct mode of operation. Low-pass filter (LPF) COMPACT CLAMP METERS. | 
attenuates high frequencies to reduce noise for Pocket-size meters loaded with multimeter 
accurate measurement of variable frequency drive features and built-in noncontact voltage (NCV) 
signals. DC microamp (M) measurement is for flame detectors to meet many applications. Jaws fit 


rod applications. conductors up to 500MCM. 

MINI CLAMP METERS MULTIFUNCTION HVAC nous aFB?3 402J86 
Compact size allows measurements in tight loca- 5-in-1 meters feature dual Туре K ther- 

tions. Include test leads and case. mocouple inputs for superheat differential 


measurement. 2HPF8 and 6RGL7 add IR 
HIGH RESOLUTION MINI SERIES thermocouple with laser pointer and 2 temp. 


Devices feature DC autozero and accuracy at low probes. Each includes test leads and case. 
currents, and are designed to operate in tight 


spaces. 2HPF6 provides noncontact frequency 600 SERIES ELECTRICAL u 
measurement to 10 kHz through the clamp jaws. Low impedance (Loz) mode helps eliminate 
Each includes case; all except 2HPF6 include test false readings caused by ghost voltages in 
lead. these meters with true RMS AC or AC/DC. 
Include test leads; 40JK35 also includes bead 
POCKET-SIZE WITH AUTOSENSE | wire probe. 
5.8" x 2.4" x 1.2" testers have a compact 0.8" jaw 
that accommodates conductors up to 300MCM and 
allows measurement in tight locations. 40JL43 453A46 2HPG1 
STANDARD| NIST 
Safety Mfr. Item Item 
AC Response Мах. AC Amps Мах. DC Amps Мах. AC Volts Мах. DC Volts Max. Ohms Counts Features* Rating Model No. No. 
Mini Clamp Meters 
RMS 60 — 600 V 600 V 60 megaohm 6,000 F.C, LPF МСМ — CAT III 300V MA61 40JL46 = 
RMS 60 60 600 V 600 V 60 megaohm 6,000 ЕС, СРЕ МСУ — CAT III 300V MA63 40JL47 — 
High Resolution Mini Series 
Average 30 30 400 V 400 V = 4,000 G CAT III 300V 380942 8EUV3 = 
Average 80 80 600 V 600 V 40 megaohm 4,000 F CAT III 600V 380950 86782 — 
Average 200 200 400 V 400 V 400 megohm 4,000 EG CAT III 300V 380941 4FB73 6RGKO 
RMS 400 400 = = - 4,000 EG CAT III 300V 380947 2HPF6 - 
Pocket Size with Autosense 
RMS 300 = = = = 6,000 LPF, NCV, SD CAT III 600V MA140 40286 = 
Open Jaw with Autosense 
RMS 200 = 1,000 V 1,000 V 10,000 9,999 AS, NCV CAT IV 600V MA260 40JL43 = 
Compact Clamp Meter 
RMS 400 = 600 V 600 V 40 megaohm 4,000 — CAT ПІ 600V MA443 404K05 | 404K06 
Average 400 = 600 V 600 V 40 megaohm 4,000 = CAT IIl 600V MA440 453A46 | 453A47 
Multifunction HVAC 
RMS 400 400 600 V 600 V 40 megaohm 4,000 du uS САТШ 600 EX623 2НРЕВ | 6RGL7 
RMS 400 400 600 V 600 V 40 megaohm 4,000 ТЕС, МСУ, М, Р CAT IIl 600V EX613 2HPG1 6RGL5 
600 Series Electrical 
RMS 600 = 750 V 1,000 V 60 megaohm 6,000 GF Lor. LPR CAT II 600у EX650 40JK34 m 
RMS 600 600 750 V 1,000 V 60 megaohm 6,000 nm [OA LPE CAT i1 600v EX655 40JK35 = 


* AS = autosense, C = capacitance, F = frequency, G = analog bar graph, IR = infrared temp., LoZ = low impedence mode, LPF = low-pass filter, 
M = microamps, NCV = noncontact voltage, Р = peak hold, SD = smart data hold, Т = Type K temp.; includes temperature probe(s). 
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INSTRUMENTS 


Digital Multimeter Troubleshooting Kit 


Essential diagostic, installation, and repair tools are combined in a handy 
carrying container to provide protection and organization for the meters and 
accessories. 


Mfr. Item 

Includes Model No. 
4000 Count Display, CAT IV-1000V Safety Rating, CAT IV-600V, 
Double Molded Housing, Drop Proof, DV25 Dual Range AC Voltage 
Detector (24 to 1000VAC/100 to 1000VAC) Plus Flashlight with 
Audible, Mfr. No. EX505 Industrial Grade, Rugged Multimeter with 
True RMS Functions, Set of Double Molded Professional Test Leads, 
Soft Carrying Case, TL808 (8) Piece Professional Test Lead Kit with 
CAT ІІ-1000У Safety Rating, Туре K Thermocouple Bead Probe and 
Type K to Banana Input Adaptor, Visual Indication, Waterproof 


EX505-K — 4DKJ7 
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Clamp & Fork Meters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Бей 


Clamp Meters 


CAT Ill 600V safety rating unless other- 
wise noted. Select models are VAR 
clamps, which measure volts, amps, and 
resistance (continuity). Each includes 
carrying case. All except 38RX02 and 
2АТ08 include test leads, and all include 
batteries. 


ANALOG 


Instrument works in cold temperatures 
where digital clamp LCD screens tend 
to freeze, and measures amps and volts 


400 AMPS ELECTRICAL 

A 180? rotating head measures AC 
current and helps take other read- 
ings in tight places. 

600 AMPS ELECTRICAL 

2АТ09 has extra-thin jaws for 
frequency measurement and is 
overload protected. 

3DNY9 and 3DNZ1 show voltage 


and current on dual displays for 
voltage drop tests. 


4FFJ8 


AMPROBE 
800 AMPS ELECTRICAL 


VAR clamps for electrical and HVAC applications 
include relative readings; 2AUZ9 features true 
RMS. 


1000 AMPS INDUSTRIAL AND HIGH CURRENT 
2ATU8 provides a wide range of measurements. 
4FFK1 is designed for high-current industrial 
applications, supporting a broad range of 
measuring functions with true RMS sensing. 
Large backlit display. 4FFK1 has CAT IV 600V 
safety rating. 


without needing batteries. Cat IV 600V 
safety rating. 


AC DC Max. Resist. Temp. Temperature Frequency Peak Mfr. Item 
Amps Amps АС Volts (Ohms) Jaw Cap. Range IR Counter Capacitance Hold Model No. 
Апаіо! 
1,00 — 600 V 1,000 1.9 іп (48 тт) * RS-1007 PRO 4FFJ8 
2ATU9 300 Amps Electrical 
300 300 — — 1.0in(25 mm) — — — — AMP-25 38RX02 
400 Amps Electrical 
400 — 00 V 40 megohm 1.2in (30mm)  * D — D — ACD-23SW 6NZF3 
600 Amps Electrical 
600 = 600 V 40 megohm megaohm 1.0 in (25 mm) ” — D D — ACD-10 PLUS 2ATUS 
600 — 600 V 40 megohm 1.0 in (25 mm ы . D D — ACD-14 PLUS 3DNY9 
600 — 600 V 40 megohm 1.8 in (33 mm) р D D D — АСП-14 TRMS-PLUS  3DNZ1 
600 2000иА  600V 6,000 1.1in(28mm) * D D D D ACD-14-PRO 52JJ18 
800 Amps Electrical 
800 1,000 600 V 40 megohm 2.0 in (51 mm ы — — D — ACDC-100 2AUZ8 
800 1,000 600 V 40 megohm 2.0 in (51 mm) О — = О = ACDC-100 TRMS 2AUZ9 
1000 Amps Industrial 
1,000 — 600 V 40 megohm 1.8 in (46 mm . ACD-6 PRO 2ATU8 
1,000 1,000 750V 66 megohm 2.0 in (51 т) “ - D . . ACDC-3400 IND 4FFK1 
1,000 1,000  1,000V 60,000 2.0 in (51 mm) AMP-330 34NK45 
Max. AC Мах. Input Мах. Output Mfr. Item 
Voltage Current Current Features Model No. 
3-Wire AC Line Separator 
2ATB3 120 15A 150A 10X for Increased Sensitivity of Low Current Measurements, 1X for ELS2A 2ATB3 


Direct Readings to 15 Amperes, Voltage Measurement Ports 


cm 
ES RD e] 
Clamp Meters WESTWARD TEST iNSTRUMENTS" 
22XX22 52KA90 WESTWARD 
Autoranging instruments feature audible continuity, diode test, data hold, and auto-off. LCD shows test 
results. 22XX24 provides true RMS AC response. ETL Listed for U.S. and Canada. IEC 61010 Compliant. 
UEI TEST INSTRUMENTS 
Meters have true RMS accuracy, backlit dual display, and noncontact voltage tester. Measure temperature, 
capacitance, and frequency/duty cycle. Noncontact voltage in tip. 
Max. AC Max. DC AC Current Safety Item 
Includes Volts Amps Volts Amps Max. Ohms Accuracy Counts Jaw Cap. Rating No. 
Clamp Meter 
Westward Sane c 1 
atteries, Soft Carrying Case and Instructions, un " ; 
Temperature Probe, Test Leads 600 V 400 600 V 20 megaohm +1.5% + 5 Digits 2,000 1.1 іп (28 mm) CAT II 600V, CAT III 300V 22XX22 
Batteries, Soft Carrying Case and 600 V 400 600 V 400 40 megaohm >2.5% + 5 Digits 4,000 — 1.1 in (28 mm) CAT II 600V, CAT III 300V 22ХХ23 
Instructions, Test Leads 600 V 600 600 V — 20 megaohm +15% +5 Digits 2,000 1.1 in (28mm) CAT II G00V, CAT II 3007 22ХХ26 
Batteries, Hard Case and 1,000 — 1,000 40 megaohm +2.0%+2Digits 4,000 — 2.1 in (53 mm) CAT II 600V, CAT III 300V 22XX24 
Instructions, Test Leads 600 V 1,000 600 V 1,000 40 megaohm +2.0% + 2 Digits 4,000  2.1in(53 mm) CAT II 600V, CAT III 300V 22ХХ25 
UEI Test Instruments 
2) Batteries, K-Type Temperature 5 " i CAT 11 1000V, 
robe, Pouch, Test Leads 750V 400 400 V 400 40 megaohm +/-1.2% + 3 Digits 4,000 — 1.2in (30 mm) CAT III 600V 55CH55 
Alligator Clips, Batteries, K-Type т" i 
Thermocouple ATT29A, Pouch, Test Leads 750V 600 600 V 2,000uA 60 megaohm +2.0% + 8 Digits 6,000 1.3 in (33 mm) CAT IV 600V 52KA90 
Digital Multimeter, Clamp On Kit 
Westward 
Battery, Digital Electrical Multimeter, Clamp On Ammeter, Test Leads, Magnetic Strap, Deluxe Carrying Case 22XX28 
Battery, Temperature Probe, Magnetic Strap, Deluxe Carrying Case, Clamp On Ammeter, Test Leads, Digital Electrical Multimeter 22XX29 


Clamp/Fork Meters Ud 
Rugged, heavy-duty instruments feature true RMS measurement for greater accuracy. High-contrast, white-on-black, 
backlit display is easy to read. LED task light. Each includes test leads and AA batteries. 4NYX6 and 4NYX7 are CAT IV 


ANYX6 600V. 4NYX6 features Lo-Z measurement to eliminate ghost voltage. 4NYX7 provides 600pA DC readings for flame rectifi- 
cation and has a dual banana thermocouple input for contact temperature measurement. 5MLK3 is CAT III 600V. 
Non-Contact 

Amps Voltage Voltage Calibration Mfr. Item 

(AC) acme Jaw Cap. Capacitance Temp. Range Detector Data Hold Certificate Model No. 
200 000 0.6 in (15 mm) nF — Yes Yes No 2205-20 A4NYX6 
1 1000V (0.біп (15 mm)  1,000uF -40%10 752°F Yes Yes No 2206-20 ANYX7 
600 600V — 14in (% ШІ 40 nF - Yes Yes NIST 2237-20NST 5МІКЗ 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Voltage Testers 
. 19T239 хна 
WESTWARD $ FLIR. EXTECH 60PT83 
en “лис (Za > 
Megger. 1102 
Voltage/Current and жыз чш risk 
Miet Detectors Есей EE 
Personal safety tools detect live AC voltage without OLENES 
contact to wire. Each includes batteries. 6YPR9 
Voltage Battery Safety Mfr. Item 
Item Range Indication Flashlight On/Off Switch Type Rating Model No. 
Westward 
Voltage Detector 24 to 600V AC Visual No No AAA CAT IV 600V 191239 197239 
Voltage Detector 50 to 600V AC Visual No No AAA CAT IV 600V 1971235 197235 
Voltage Detector 50 to 600V AC Visual No No (2) AAA CAT IV 600V 191236 197236 
Voltage Detector 50 to 1000V AC = Yes No AAA CAT IV 1000V 191240 197240 
Voltage Detector 90 to 1000V AC Visual No No AAA CAT IV 1000V 197237 191237 
Voltage Tester 90 to 1000V AC Visual No No AAA CAT IV 1000V 197238 197238 
FLIR 
Non-Contact Voltage Detector and Flashlight 90 to 1000V AC Audible, Vibration, Visual Yes Yes (2) AAA Alkaline CAT IV 1000V VP50-2 60РТ83 
Extech 
Dual Range AC Voltage Detector 100 to 1000V AC, 24 to 1000V AC Audible, Visua Yes No AAA CAT IV 1000V DV25 3EMK6 
Voltage and Current Detector 12 to 600V AC, 200mA to 1000A Audible, Visual No Yes (4) LR44 CAT III 600V DVA30 1VXT3 
Voltage Detector 12 to 600V AC Audible, Visua No Yes LR44 CAT III 600V DV30 5HXC2 
Amprobe 
Non-Contact Voltage Detector 12 to 1000V AC Audible, Visua Yes Yes (2) AAA CATIV1000V — NCV-1030 460.52 
Non-Contact Voltage Detector 12 to 1000V АС Audible, Visual Yes Yes (2) AAA CATIV1000V — NCV-1040 460/53 
Voltage Detector 50 to 1000V AC Visual No No AAA CAT 111 1000V VP-440 120589 
Greenlee 
Adjustable Voltage Detector 5 to 1000V AC Audible, Visual No No AAA CAT IV 1000V GT-16 2NRW6 
Megger 
Voltage Detector 100 to 600V AC Audible, Visual Yes Yes AAA CAT 111 1000V VF2 6YPR9 
Milwaukee 
Voltage Detector 10 to 1000V AC LED Yes Yes AAA CATIV1000V AC 2203-20 — 20LN62 
Voltage Detector 50 to 1000V AC Audible, Visual No Yes AAA CAT IV 1000V 2200-200 6JHY1 
Vol Voltage Detector — 5001000/А2-- Аш, Visual — \ӊ  _ Yes АМА CATIVIOQQV — 220220 __6JHY2_ Detector 50 to 1000V AC Audible, Visual Yes Yes AAA CAT IV 1000V 2202-20 6ЈНҮ2 


pius s 


WESTWARD EXTEC 


INSTRUMENTS 


Voltage, Voltage/Continuity 
and Multifunction Testers 
Voltage Testers—tndicate the presence of voltage. 


Voltage/Continuity Testers—Add continuity to voltage 
tester functionality. 


ФИ 


2TKT6 tests 3-phase rotation. 5NLK5 3T887 28AF75 2TKT6 

AC Voltage Audible Auto Low Battery Safety Mfr. Item 

Range DC Voltage Range Includes Display Vibrates Continuity Ranging Impedance Flashlight Туре Rating Model No. 

Voltage Tester 
Amprobe 

120 to 480 160/330/380/600 User Manual (4) Neon Lamps No No No No No = САТ ІІ 600V — PY-1A 5МІК5 
IDEAL 

100 to 600 100 to 600 Batteries, Manual, Standard Test Leads (4)NeonLamps Yes No No Yes No (4)LR44 CATIII600V 61-065 — 3T887 

(3) AAA Batteries, Industrial Grip Test Backlit LCD with Т 

0 to 600 0 to 600 leads, Magnetic Hanging Strap Discrete LED No Yes Yes Yes Yes AAA CATIV600V 61-557  784FK2 

Westward 
Batteries, Operating Instructions, Backlit LCD with un 

12 to 600 12 to 690 Test Lead Strap Discrete LED No Yes Yes No Yes (2) AAA 28AF75 28AF75 
Voltage and Continuity Tester 
Extech 

0 to 480 О to 690 (2) AAA Batteries, Pouch Case, Protective Cap LCD with Bargraph Мо Yes Yes Yes Yes (2) ААА САТІУ600/ — VT30 — 2TKT6 
IDEAL 

12010600 120/240/600 Manual LEDandNeon үе м No Yes No (4)1844 САТ 600/ 61-076 37886 


Electrical Test Kit 


Includes digital multimeter, socket tester 
with GFCI, and noncontact voltage detector. 


Mfr. Item 
Brand Model No. 
Amprobe PK-110 38RX04 
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Voltage Testers Details on page A1. 
Look for this icon for Fluke Connect wireless-enabled tools. EN 
Learn more about Fluke Connect on page 610. LE 


Voltage Testers FLUKE. 


Instruments are designed for use by electricians and professionals in industry, HVAC, and building maintenance. 2-yr. warranty. 


Fluke T5-600 Fluke T6-600 Fluke T+Pro 


4KF19 420J01 1CWL2 -~ 
— 
ө 
Fluke 9040 МЗОООЕС 
2NV55 AC Voltage 
Module 
31FN21 
FLUKE T5 ELECTRICAL FLUKE T6 ELECTRICAL TESTERS FLUKE T+/T+PRO VOLTAGE FLUKE 9040 PHASE FLUKE CONNECT 
TESTERS Measure voltage without test leads AND CONTINUITY TESTERS ROTATION INDICATOR VOLTAGE TESTERS 
Compact pocket testers ^ using integrated FieldSense technology. = GFCI trip test = 3-phase indicator ^ Designed to help you spend 
make easy and accu- Measure voltage through the open fork, Vibration, light, and beeper = Clear LCD "5 the time taking 3-phase 
rate OpenJaw current without test lead contact to live voltage, indicate presence of voltage Powered by unit under power readings, work safer, and 
measurement. without opening covers, or removing without the hazards of a sole- — test—no batteries communicate wirelessly with 
wire nuts. Use on wires up to AWG 4/0 — noid tester. Low impedance required. Fluke Connect app with these 
(120mm?) carrying as much as 200A. avoids ghost errors. fully functional AC voltage meters. 
Max. Safety Mfr. Item 
VOLTAGE TESTER ACCESSORIES AC Volts Мах. DC Volts Rating Model No. 
Fork Meters 
T5 Electrical Testers 
1,000 V 1,000 V CAT ПІ 1000V, CAT IV 600V —Fluke-T5-1000 — 4KF17 
1,000 V 1000V CAT ii 1000v, САТ iv 600v UKE TS 000 — aig 
600 V 600 V САТ ЇЇ 600V Fluke-T5-600 4КҒ19 
600 V 600 V CAT Ill 600V Fluke-T5-600 NIST 4КҒ18 
T6 Electrical Testers 
600 V 600 V CAT Ill 600V T6-600/WWG 420J01 
1,000 V 1,000 V CAT IIl 1000V T6-10000WWG 420Н99 
AC Voltage DC Voltage Phase Mfr. Item 
Range Range Rotation Includes Model No. 
Voltage Testers 
T5-1000 Tester Kit — T«PRO-1AC Electrical Т5 Tester Accessory 12080 ы a Wrap, TPI Tat Te- TUNIS 
T5-1000 electrical Tester and AC Voltage Starter Kit 10.2 to 600 10.2 to 600 Yes Probes, User Manual Fluke-T+Pro 1CWL2 
tester 4KF17, 1AC-II Detector Kit TP220 SureGrip test probes Voltage Frequency "UR i dem 
MAS ЕТТЕН ит | 
olster 1 an = А ureGri 10 to (3) Permanently Attached Test Leads " 
VoltAlert 2KU25. large-Jaw alligator aie тобу Ac 1910400 Hz ang Probes, Alligator Clips, Instructions Fluke-9040 2М/55 
Voltage Mfr. Item 
4FB12, and soft case. Description Range Includes Model No. 
Fluke Connect Voltage Modules 
AC Voltage 3mVto Alligator Clips, Batteries, Magnet Strap, F 
Module 1000VAC Quick Start Guide Only, Test Leads | FLK-V3000FC 31FN21 
DC Voltage 3mVto Alligator Clips, Batteries, Magnet Strap, 5 
Module — 1000VAC Quick Start Guide Only, Test Leads "LK-VSO01FC 31FN25 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories and Kits 
T5 Electrical Test Kit Fluke-T5-H5-1AC-Kit | 2PY98 
T+Pro-1AC Electrical Test Kit Fluke-T+Pro-1AC Kit 1CWL4 
T5 Replacement Modular Test Lead Kit Fluke-T5-KIT 4FB11 
T5 Test Leads Fluke-T5-RLS 13E627 
Fluke T5 RLS Replacement H5 Holster C520A Leather Plastic Holster Fluke-H5 4PD22 
Test Lead Set for T5-600 for T3 and T5 Tester Case for Leather Holster Fluke-C520A 5PR86 
and T5-1000 13E627 Testers 4PD22 T5 Tester 5PR86 Proving Unit PRV240 40KJ09 
T6 Electrical Testers, DMMS and Clamps PRV240FS 420H98 
— = ЖЕШЕТ cewovw"e^/— Noncontact Voltage Testers FLUKE. 
= 4 . "n * " 
1 Test for energized circuits Pocket-size testers are easy to use: Tip 
and defective grounds glows red to verify voltage in the line. 
Fluke 1AC-A1-II = 2-yr. warranty Each includes batteries. 
Codes менден ш, Sound Mir. Voltage Audible On/Off Safety Hem Pkg. 
Model Range Alert Flashlight Switch Rating No. Qty. 
Fluke-2AC 9010 1000У/ AC No No No САТІ/1000/ 6GAE8 1 
Fluke-2AC-5PK 9010 1000VAC No No No САТІ/1000/ 6GAE9 5 
Fluke LVD2 Volt Light Ғшке-1АС-А1-І 9010 1000V AC Yes No Yes — CATIV1000V 2KU25 1 
with Flashlight FLK-1AC-II-5PK 9010 1000VAC Yes No Yes — CATIV1000V 2KU27 5 
: 1DGY1 Fluke-LVD2 90to600V AC —— No Yes Yes _ CATIVeo0V  1DGYi 1 
FLK-1LAC-A-Il_ 2010 90V AC Yes No Yes — CATIV1000V 2KU26 1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Testers 
16 
WESTWARD soran EXTECH 5 BRADY EX 
Receptacle and Circuit Testers 
Check for correct wiring in 3-wire electrical receptacles on AC circuits. GFCI and AFCI 
(arc fault circuit interrupter) testers also verify proper circuit interrupt operation. All 
except 3D360 feature LED indicators. 
WARNING: Not for use on circuits employing isolation transformers (such as cardiac care). 
Safety Item 
Item Voltage Load Current Rating Brand No. 
Receptacle Tester 110 to 125V AC = = Westward 197233 
Receptacle Tester with GFCI 110 їо 125V AC 6 to 9 тА (GFCI) = Westward 197234 
" Hubbell Wiring 
Receptacle Tester with GFCI 125V AC — — Device-Kellems 30360 
Receptacle Tester with GFCI 120V AC — = Extech 40JZ67 
Receptacle Tester with GFCI = = = Brady 15Y517 40Ј267 
AC Circuit Analyzer 95 to 140V AC мм юшмуы [Щр мы MEE САТ 1200 — Amprobe  6UNU9 UNUS 


HDE.” HD ELECTRIC COMPANY 


Personal Voltage Detector— 

Detects and alerts operator when 
in the presence of electrical fields 
or energized electrical equipment 


Noncontact Voltage 
Detectors—Noncontact voltage 
detectors give indication with a 
typical detection distance of 10". 
A 15-min. charge provides a full 
day use. 


High Voltage Storm Restoration and Maintenance Tools 
Voltmeters—Compact dual-stick High Voltage Ammeter—Capability to 
voltmeters and phasing set with capac- take spot-load studies at transformers or 
itance test point mode and peak hold. any mid-span location, as well as phase 

. 1% accuracy from reading. balance studies on primary or secondary 
[U 
Direct Contact Voltage Detectors— Тс расона а ТУ 
Single-point instruments are designed 2000A, 25 to Enn. еше p 
to read voltage on a conductor up to 
500kV line-to-ground. Hotsticks—Fiberglass sticks are 
Low-Voltage Detector—Used to designed and required to be used with 


voltmeters, noncontact and direct contact 


35ME39 35ME32 
detect stray voltage as low as 5 volts. voltage detectors, and ammeters. 
Voltage Power Mfr. Item 
Description Includes Range Req. Model No. 

Personal Voltage Detector 
V-Watch Carrying Case Lanyard 2400V AC 9V Alkaline 1604A, IEC 6LR61 VW-20H 35ME39 
Non Contact Voltage Detectors . 
Proximity Voltage Detector Carrying Holster and Carrying Case, Charge Cord, Transformer 120V AC to 500kV Lithium Battery PRX-500 35ME32 

Carrying Holster and Carrying Case, Charge Cord, Transformer 120V AC to 69kV Lithium Battery PRX-69D 35ME33 
Voltmeters 
Universal Digital Voltmeter Case and (2) Overhead Probes, Peak Hold 5V to 40kV — DVM-80UVM 35ME27 
Voltmeter Proof Tester 9V Battery = 9V Alkaline Battery PT-5000B 35ME34 
Direct Contact Voltage Detectors 
DVI Proof Tester — — 9V Alkaline Battery PT-DVI 35ME35 
Low Voltage Detector and Accessories 
Stray Voltage Detector Holster with Integrated Tester 5 to 600V AC = LV-5/K01 35ME29 
Extension Handle — = — LV-EH 35ME30 
Ground Shield — — — LV-GS 35ME31 
Voltage Probe Bag 5 to 600V AC = VP-1/K01 35ME38 
VP Proof Tester — — Battery PT-VP 35ME40 
Voltage Ammeter 
High Voltage Digial Ammeter Tool and bag 500kV, 25 to 500Hz 9V Alkaline Battery HVA-2000 35ME28 
Hotsticks 
4Ft. S-4H 35МЕЗ6 ” 
6Ft. S-6H 35ME37 * 


*Required with PRX, DVM (2 required), DVI and HVA Instruments 


High Energy Tic Tracer 


= Verifies presence of 30V to 
122kVAC (above 1500V requires 


Hot Stick 2CJN9, sold separately) 
» Visual and audible voltage indication 


= Dropproof to 6 ft. 


Utility tool safely checks transmission 
lines, power distribution equipment, 
downed power lines, fuses, and load 
break connectors. Includes 9V battery. 
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EXTECH 3... 
ӨРЕСІ and AC 
Circuit Analyzers 


Units measure loaded and unloaded AC 
line voltages; calculate and display % 
voltage drop and line impedance; and 
display peak line voltage and frequency. 
Offer selectable 12, 15, or 20A load. 
5GCC8 includes test cord with 3-prong 
plug. САТ II 300V. 9TE53 is CAT ІІ 300V. 


Qu 


rnn 5GCC8 


Du 


AC Circuit 
[гет 


Нет 
No. 
5GCC8 


9TE53 
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Item 
No. 
4JNV4 
2CJN9 


Brand 
Extech 


Suretest 


Load Current 
30 to 37 mA (EPD), 6 to 9 mA (GFCI) 
6to 9 mA (GFCI), Greater 
than 30 mA (EPD) 


Item 
GFCI Analyzer 
AC Circuit 
Analyzer 


Voltage 
90 to 240V AC 


85 to 265V AC 


Description 
High Voltage Detector 
Adjustable Hot Stick 


TEST INSTRUMENTS Scan. Order. Done. == 
Testing Equipment Cases Details on page A1. 


Find Fluke meters on pages 536, 537, 537, 540, 541, 546, and 556 to 55. 


C781 Meter 
Case 
4KD78 


PACK 30 
485A70 


C25 Large Soft Case C35 Meter Case C50 Meter Case C550 Tool Bag 
2A428 2DPJ5 2A431 5PR88 


2 


Fluke 80TK Fluke 80T-150U Fluke 80AK-A Fluke 80K-40 High Fluke SV225 Stray 
Thermocouple Module Universal Temp. Probe Thermocouple Adapter Voltage Probe Voltage Eliminator 
2A433 1T330 2DPH5 1T321 2JYX4 


Cases, Fuses, Probe Lights, and Stray Voltage Eliminators 


Accessories, small test lead kits, and other items are specifically designed to work with or protect Fluke test instruments. 


Weather- 
Resistant Mfr. Item 
For Use With Zipper Wrist Strap Belt Loop Material w H D Model No. 
Soft and Leather Cases 
Mfr. No. 110/111/112/12/16 Series E Yes Yes Yes Vinyl 5 in 1 vin 6% in Fluke-C12A 617200 
61 Series, 77 IV, 922, 971, Mfr. No. 114/115/116/117 Yes No Yes Vinyl 3%іп 8 5754 in 2 1964 in Fluke-C23 3MU93 
Mfr. No. 20/70/80/170/180, 50/60, 1500, 320 Series Yes No Yes Polyester 5in 8 ^ in 2 vin Fluke-C25 2A428 
Mfr. No. 20, 70, 11X, 170 Series Yes No No Polyester 5 Yin 8 ^ in 2 іп C35 2DPJ5 
40 Series Power Meters, i1000s, i3000s, Mfr. No. 1520 Yes Yes No Vinyl 7 Vin 3 Жіп 12 ^ in Fluke-C43 3MU95 
Mfr. No. 16/110, 50 Series Yes Yes Yes Polyester 3% in 1 іп 7 Үзіп Fluke-C50 2A431 
Fluke Accessories Yes No No Vinyl Tin 7¥%in 4in Fluke-C75 1TC07 
Scopemeter, Mfr. No. 120 Series Yes No Yes Polyester 5 in 2 V in 10 in Fluke-C125  4KD76 
289 DMMs, Mfr. No. 287, Other Similar Format Test Tools Yes Yes No Polyester 7 s in 9in 2% in C280 2VFZ9 
All Instruments Yes No No Polyester 8in 9 vin 14 in Fluke-C345  3HCE8 
C33/RS, Mfr. No. C33/WWG, T5-600, T5-Kit Yes No Yes Polyester 4 іп 2in 10 іп Fluke-C33 3MU94 
C510 ELECT, Mfr. No. C510/WWG No No Yes Leather 5in 2 6e in 9in Fluke-C510 SPR85 
Mfr. Мо. Т3/15 No No Yes Leather 3in 2in 10 in Fluke-C520A ^ 5PR86 
All Instruments Yes Yes No Cloth 8 in 12 in 16 in Fluke-C550 | 5PR88 
FLK 177/FA, FLK 187/FA, Mfr. No. C781/WWG Yes No No Nylon lin 5 %in 10 % in Fluke-C781 4KD78 
110 , 233, 3000 FC, 370, 62 MAX, 62 Max Plus 
Series, 902, 902 FC, Mfr. No. T6-600, PRV240, No No Yes Polyester 6 ^ in 111%6іп 2 Yea in C60 485A82 
PRV240FS, T5-1000, T5-600, T6-1000 
Hand Tools No No No 7in 2in 9% in FLUKE-PACK30 485A70 
Hard Cases 
180 Series, 720 Series, 780 Series, 80 Series, Mfr. No. 27 No No No Copolymer 12 ^in біп 11 іп Fluke-CXT80 3НСЕ9 
ӨШІН Du ieee а No No No Plastic 15 %in 4 Vb in 13%in ^ Fluke-C120 — 3LV80 
Noc iu тот Онам, No No No Copolymer 12 Hin Біп itin  Fluke-CXT170 ЭНСҒІ 
Mfr. Мо. 280 Series, 1621 No No No Copolymer 12 ^ in 5in 11 in Fluke-CXT280 — 3HCF2 
Holsters 
787, Mfr. No. 80/710 Series No Yes No Plastic 4 in 2in 8in Fluke-H80M 4ҮЕ79 
Pkg. Mfr. Item Mfr. Item 
Qty. Model No. Description Model No. 
Multimeter Replacement Fuses Modules, Probes, Testers and Pressure Vacuum Module 
5 Fluke-871173/630 mA 11337 Thermocouple Module Fluke-80TK 2A433 
5 Fluke-871207/1A 67219 Universal Temperature Probe Fluke-80T-150U 17330 
5 Fluke-871178/2A 11338 Thermocouple Adapter Fluke-80AK-A 2DPH5 
1 Fluke-892583/15A 31244 High-Voltage Probe, 40 KV DC or 28 KV RMS Fluke-80K-40 1T321 
1 Fluke-203403/11A 3LW10 High-Voltage Probe, 6 KV DC or 4.24KV RMS Fluke-80K-6 17320 
1 Fluke-203411/440mA 3LW11 
Mfr. Item 
Description Includes Model No. 
Probe Lights 
LED Probe Light and Modular Extenders (2) 8 in Probe Extenders, Probe Light, (2) 3V Watch Batteries Fluke-L210 4CB69 
LED Probe Light Kit Mfr. No. L200 Probe Light, Mfr. No. TL71 Premium DMM Test Lead Set and Mfr. No. C75 Case Fluke-L211 4CB70 
LED Probe Light (2) 3V Watch Battery Fluke-L200 4CB68 
Stray Voltage Eliminators 
SureGrip Stray Voltage Mfr. No. SV225 Stray Voltage Eliminator, Mfr. No. TL224 SureGrip Silicone Test Lead Set Fluke-TL225 1BE25 
Adapter Test Lead Kit (Right to Straight), Mfr. No. TP220 SureGrip Test Probe Set, Mfr. No.C75 Accessory Case 
Stray Voltage Eliminator Instructions Fluke-SV225 2JYX4 
548 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


TEST INSTRUMENTS 
Test Leads & Cases 


Test Sets 


Components Included with Kits Item Nos. 4WRES 
4WRD7|4WRE6) AWRE8 4AWRD9|4WRD8 AWRE7| AWRE1 |4WRES| 4WRE4 | 4WRES 4AWRD6 4AWRE2 
Alli іда Clips (pair) | | =a 
trial . — — . . -- . — = 
Ші е 
medium D D D . — мт || | 
Modular Test Leads (pair) | 
Banana to Point D D . . — — HELLE 
Straight to Rt. Angle — — D . . D D D D D D 
Rt. Angle to Rt. Angle . Gud 
Mini Test Lead to Pincer . D D — — = 
Mini Test Lead to Hook D . . - — = 
Modular Test probes TT Safety Item 
Banana to Test Probe . - . . . . . = . . . . . . Description Rating No. 
Banana to Plunger Hook С . . — [шыпа Бага A Test Lead Set CAT III 1000V 4WRD7 
Banana to Plunger Pincer D С . -- asic, Low Energy Electronics 
Extenders à est Lead Set ui CAT III 1000V, CAT I 300V 4WRE6 
Slide on Tip . DMM Test Lead Set CAT 11 1000V, CAT II 300V 4WRE8 
Modular Probe Extender | — | — D Deluxe Electrical Test Lead Set Cat IIl 1000V 4WRD9 
Spade Lugs | Multimeter/Ammeter Test Lead Set САТ ІІ 10007. 4WRD8 
ES : Ы = | — | — | — “Deluxe Electronics Test Lead Set CAT TII 10001, CAT II 300V 4WRE7 
with Banana Jack Ы P — L- Master Accessory Set Cat 111 1000V 4WRE1 
IC Adapters Multiuse Electronics Test Lead Set САТ III 1000V, CAT II 300V 4WRE3 
Slide on . Electronics Master Set CAT 11 1000V, CAT ІІ 300V 4WRE4 
Short . = = = е ndustrial Test Lead Set CAT 111 1000V, CAT II 300V 4WRES 
Case DMM Probe Set CAT 111 1000V 4WRD6 
Soft * D . * g . . . D Heavy- Зе — 131—011 1*1 9*1 1 +1 + _Heawy-Duty Electrical Test Lead Set — CAT II 1000%, CAT II 300V 4WREZ Electrical Test Lead Set 1000V, CAT 11 300V AWRE2 


Corded Probe and Clamp Test Leads 


Safety 
Connection Length Rating 
Right Angle Shrouded Plug to Retractable Probe 3ft3in CAT IV 1000V 
Right Angle Shrouded Plug to Probe i САГ Ш 10004 
Right Angle Shrouded Plug to Large Alligator Clip an сат " TOV. e M a 
Right Angle Shrouded Plug to Hook Clip Probe anal Ш car i aN 
Right Angle Shrouded Plug to 5 Way Clip 3 ft 4 in CAT II 


Precision Electronic Probe Set, Length 3 ft. 3 in, CAT III 1000V, Includes Insulated Test 
Probes with Sheathed Right Angle Banana Plug and ——— Probes with Sheathed Right Angle Banana Plug and (5) Pair of Replaceable ps Me ) Pair of Replaceable Tips 


4WRC5 


Modular Test Lead Probes, 


Clips, and Extensions 

4WRCS8 has a 4mm dia. sharp point AWRA2 is designed to test semiconduc- 
and 2mm tip. tor interconnects and high-density circuit 
4WRC5 апа 4WRC7 have a2mm boards. 

dia. sharp point for hard-to-reach 4WRC1, 4WRAS, 4WRC2, and 4WRD4 
areas and recessed components. are plunger style. 4WRC1 is a hook clip. 
4WRC6 is flat-bladed. 4WRA9 alligator clip tip grabs round 


AWRAS is insulation piercing, plunger fasteners. 4WRC2 is a pincer clip for 
style. testing areas in close contact. 4WRD4 is 


a bus bar clip. 
Opening Max Item 
Item L Size — Instrument Safety Rating Amps Color No. 
Multimeter Test Leads with 4mm Sheathed Banana Plugs 
Alligator Clip 2Vin QO3tin CAT IIT 1000/ 10 Black Red 4WRA8 
Modular Large 
Alligator Clips 3%in 0.78іп CAT IV 600V, CAT III 1000V 10 Black, Red 4WRA5 
Modular Large i i 
Alligator Clips 4%ein 1.63 іп CAT IV 600V, CAT III 1000V 19 Black, Red 4WRC3 
Magn ar ane 2%іп 03in CAT II 300V 5 Black, Red 4WRA4 
Modular Test Probe 5 !34e in — . CATIV 600%, САТ 111 1000V 10 Black, Red 4WRC8 
Modular Test Probe — 4 % in -- CAT IV 600\/ САТ ЇЇ 1000/ 10 Black, Red 4WRC5 
Modular Test Probe 5 1316 in — . CATIV 600%, САТ III 1000V 10 Black, Red 4WRC7 
Modular Test Probe 5 '%e in —  CATIV600V CATIIL1000V 10 Black Red 4WRC6 
Modular Test Probe 5 № іп 0.18 in CAT III 1000V 5 Red 4WRA3 
Modular Test Probe 5 Y2 in = CAT 111 1000V 10 Black Red 4WRA2 
Modular Test Probe 5 “іп  0.43in CAT ЇЇ 1000V 10 Black Red 4WRC1 
Modular Test Probe 6 іп 0.24 in CAT 111 1000V 10 Black, Red 4WRAS 
Modular Test Probe 6%віп 0.14іп САТУ 600/, CAT ІІ 1000V 5 — Black Red 4WRC2 
Modular Test Probe біп 0.5 in CAT III 600V 10 Black, Red 4WRD4 
Modular апад ift8in — CAT III 1000V, САТ IV 600V 10 Black/Red 4WRA6 
Modular Test Leads 3ft.3in — — CAT 111 1000V 16 Black/Red 4WRA7 
Modular Test Leads — 4ft. = CAT 111 1000V 10  Black/Red 4WRC4 
Modular Test Leads 4 ft. = CAT III 1000V 10  Black/Red 4WRD5 
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Max Item 

Amps Color Code No. 
10 Black/Red 4WPZ4 
10 Black/Red 4WPZ8 
10 Black/Red 4WRC9 
10 Black 4WPZ5 
10 Red 4WPZ6 
5 Black 4WRD2 
5 Red 4WRD3 
8 Black/Red 4WPZ9 ANEZA 

Black/Red 4WPZ7 


EXT, 


INSTRUMENTS 


Carrying Cases 
Designed and sized to store 
and protect multimeters and 
accessories. 


4WTA1 


Overall Overall Overall Item 
Height Width Depth Features Brand No. 
Soft Carrying Case, Nylon 
1¥%in 5%in 7in nternal Pocke! = 4WPH1 
2%in 4%in 8 %in nternal Pocke — . AWPG6 
9in 6in 12 in (3) Internal Pockets = 4WPJ6 
9 V» in 7in 2in — Extech 1М940 
Soft Carrying Case, Polyester 
8 in 5in 2% in nternal Pocke’ Fluke 2А428 
Soft Carrying Case, Vinyl 
lin 5in 7in nternal Pocke — 4WPG9 
2%in 4%in 8%in nternal Pocke — . AWPG5 
2in 4¥%in  8%in nternal Pocke’ — 4WPG7 
2in 4in 10 in nternal Pocke! = 4WPH6 
3in зип 8 in nternal Pocke’ = 4WPG3 
3 in 8in 12 “іп Inner Front Pocket, Zipper — 4WPJ1 
3in 7in 9 Yin (3) Internal Pockets = 4WPJ3 
(2) Pockets to Store Test Leads or Small 
3^in 7^in 12 %іп Accessories, Durable Vinyl Exterior, Inner Fluke 3MU95 
Front Pocket with Closure, Zipper 
6%in 4%in 1in — Extech 1Н152 
7¥%in 1Y%in 3%in nternal Pocket = 4WPH4 
9 іп 7in 3in (3) Internal Pockets == 4WPJS 
Hard Carrying Case, HDPE 
; ; ; Diced foam, Light-weight, Secure, Impervious 
T^in 10%sin 3 %in to All Solvents, Oli, Fuels and Acids = “ӨМІ 
Hard Carrying Case, Polypropylene 
The Interior of The Case is Filled with 
4in 14 Yin 12 іп Diced Foam Allowing The User to Cut Fluke 1ВЕЗ1 


and Configure The Foam As Needed 
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TEST INSTRUMENTS Scan. Order. Done. = 
Test Lead Sets Details on page A1. 


Fluke TLK287 
Electronics Master Set Fluke TLK289 


Industrial Master Set 
Fluke TLK225 SureGrip ] cubi: 2JYX6 
Master Accessory Set 
Fluke TL223 4CB84 Fluke AC220 
SureGrip Fluke TL75 SureGrip 
Electrial Hard Point 7 Alligator Clips 
Lead set Test Leads 3MUS82 
3EB22 1T341 
Fluke TL7 | € 
Premium Test Leads 
хыт Fluke TL224 
SureGrip Insulated 
H Test Lead 
Test Leads, Test Probes, Test Lead Sets, and Clips prime 
Convenient accessory sets expand testing capabilities. 
Mfr. Item 
Description Instrument Safety Rating Includes Model No. 
Clamp Test Leads 
5-Way Test Lead Set CAT | 30V 1 pr. (red, black) flexible silicone-insulated leads Fluke-TL26A 1TC10 
Automotive Test Lead Set CAT | 30V 1 pr. (red, black) flexible silicone-insulated leads Fluke-TL28A 11211 
Modular Test Lead Kits 
1 2 plunger-style alligator clips, 2 plunger-style hook clips, 2 plunger-style pincer TI Ke 
SureGrip Master Accessory Set CAT III 1000V, CAT IV 600V clips, 2 alligator clips, 2 sharp test probes, 2 test leads, foldable pouch Fluke-TLK-225 4CB84 
2 med. alligator clips, 2 probe-tip extenders, 2 test probes, 2 test clips with 
Electronic Set CAT 11 300V hook clips, 2 test clips with pincer-tip adapters, 2 test lead couplers, 2 bare- TL81A 5XV77 
spade lugs, 2 test leads with stainless steel tips, foldable pouch 
А 2 modular leads, 2 modular probes, 2 Minigrabber jack sets, 2 med. alligator clips, 2 spade 
Electronics Master Set CAT II 300V, CAT ІІ 1000V lugs with banan jack set, 2 couplers, 2 Micrograbbers, 2 Micrograbber leads, foldable pouch LK287 2JYX5 
А 2 test leads, 2 alligator clips, 2 hook clips, 2 large alligator clips, 2 test 
Industrial Master Set CAT III 1000V, CAT IV 600V probes, hanging kit, thermocouple temp. probe, soft case LK289 2JYX6 
i Right-angle test leads, 2 styles of alligator clips: plunger-style TIK- 
SureGrip Deluxe Lead Set CAT III 1000V, CAT IV 600V and large jaw, sharp test probes, zippered vinyl case Fluke-TLK-220 4CB83 
А А 63 in silicone-insulated test leads, test probe with flat blade, alligator Г 
SureGrip Electrical Lead Set CAT III 1000V, CAT IV 600V clips with safety grip, spring-loaded jaws, wide 20mm opening Fluke-TL223 3EB22 
SureGrip High-Energy Lead Set CAT 111 1000V, CAT IV 600V Modular insulated-tip test probes, modular probe extenders, modular test leads Fluke-TL238 4YE80 
Probe Test Leads (1 Pair) 
wistGuard Test Leads ERAT 000V, GAT IIN Adjustable length probe tip with Wearguard to indicate wear Fluke-TL175 6YPTO 
Retractable Tip Test Probes, 5 in L, PR САТ IV 600V, CAT III 1000V Interchangeable probes for use with most Fluke test lead sets Fluke-TP175 6YPT1 
4 1 pr. (black, red) comfort-grip probes, 48 in PVC insulated test p 
Hard Point Test Lead Set CAT III 1000V, CAT IV 600V leads with right-angle shrouded banana plugs Fluke-TL75 1T341 
Premium Test Lead Set CAT III 1000V, CAT IV 600V 1 pr. (black, red) comfort-grip probes with silicone-insulated, right-angle test leads Fluke-TL71 4Х147 
RetractableTip Test Lead Set CAT II 600V 1 pr. (black, red) test leads with sharp needle-point tips adjustable from Omm to 76mm Fluke-TL40 1ND97 
Test Clips 
SureGrip Alligator Clips CAT IV 600V, CAT III 1000V 1 pr. (red, black) small, insulated, nickel-plated jaws in plunger-style clips Fluke-AC220 3MU82 
SureGrip Hook Clips CAT IV 600V, CAT III 1000V 1 pr. (red, black) nickel-plated jaws Fluke-AC280 3MU83 
SureGrip Alligator Clips 1.13 in Opening CAT IV 600V, CAT III 1000V 1 pr. (red, black) large alligator clips with nickel-plated steel jaws Fluke-AC285 3MU85 
Heavy Duty Bus Bar Clip Set CAT 11 600V 1 pr. (black, red), bus bar jaw Fluke-AC87 4YV66 
Heavy Duty Insulation Piercing Clip CAT IV 600V, CAT 111 1000V 1 red clip with banana plug Fluke-AC89 1TC26 
Test Lead Extentions (1 Pair) 
SureGrip Test Lead Extension Set CAT 11 1000V, CAT IV 600V 1 pr. (red, black) silicone-insulated leads with straight connectors on both ends Fluke-TL221 3EB19 
SureGrip Silicone Insulated Test Leads САТ III 1000V, CAT IV 600V 1 pr. (red, black) shrouded leads with right-angle on both ends Fluke-TL222 3EB20 
SureGrip Insulated Test Leads CAT III 1000V, CAT IV 600V 1 pr. (red, black) DMM test leads with safety shrouded, standard dia. banana plugs Fluke-TL224 3MU86 
Heavy Duty Test Leads CAT 111 1000V 1 pr. (red, black) straight leads Fluke-TL27 5PR89 
Test Lead Kits 
А А Two 1m test leads (10А), 2 insulated alligator clips (5А), 2 insulated E 
Basic Electronic Lead Set CAT III 300V probe-tip extenders (3A), zippered vinyl soft case Fluke-TL80A 5XV76 
Test Probes (1 Pair) 
Slim Reach 2mm Diameter Tip CAT IV 600V, CAT 111 1000V 1 pr. (red, black) slender probes Fluke-TP2 4PD27 
Slim Reach 4mm Diameter Tip CAT IV 600V, CAT III 1000V 1 pr. (red, black) slender probes Fluke-TP4 4PD28 
SureGrip Industrial Test Probes CAT IV 600V, CAT III 1000V 1 pr. (black, red) deep-reaching probes with banana plugs Fluke-TP220 3MU87 
Electronic Test Probes CAT III 1000V 1 pr. (black, red) probes for high-density material with banana plugs Fluke-TP80 1TC20 
Test Probe Leads CAT 111 1000V, CAT IV 600V (1) Red and (1) Black Lead TL76 4XKUS 
Test Probe Leads CAT 111 1000V, CAT IV 600V (2) Test Probes and (5) Sets of Replaceable Tips TL910 4XKW5 
Mfr. No. TP81 Insulation Piercing Clip Set, Mfr. No. TL224 Suregrip Silicone Test 
Automotive Test Lead Kit — Lead Set, Mfr. No. TP220 Suregrip Test Probe Set, Mfr. No. AC220 Suregrip Alligator LK281 4XKU7 
Clip Set, Mfr. No. AC285 Suregrip Large Jaw Alligator Clip Set, Soft Case 
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TEST INSTRUMENTS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Power Quality Troubleshooters, Recorder & Loggers 


Navigator Series Power Quality Clamps 


= THD (total harmonics distortion): 0.1 to 100% 

a Individual harmonics: 1 to 25th 

= Power (W) 

= Power factor: -1.00 to 1.00 

A full range of diagnostic capabilities including phase sequence, power and power factor, total harmonics distortion and 
individual harmonics, inrush current, low-pass filter, and noncontact voltage detection. 


ACDC-54NAV 
6NZJO 


Max. Max. Max. Jaw Safety Mfr. Item 
AC Amps DC Amps AC Volts Voltage Accuracy Temp. Range Opening Rating del No. 

600 — 0 е z = 77 in ACD-5ONAV —6NZH6 

6б 600 1000 АС “/1.0% Rdg +5 Digits, = {77 in Е 

1000 1,000: 10007 00 ¥-0.7% Rdg +2 Digits -01019222Ғ|250%10 1000°C) 1.77 in 


Power Quality Troubleshooters 


» Auto-trend automatically records every measurement without setup 

= System monitoring: Up to 10 power quality parameters on 1 screen 

= Inrush mode for troubleshooting nuisance circuit breaker tripping 
Troubleshoot in real time: Cursors and zoom tools help analyze trends while 
background recording continues. Energy loss calculator quantifies classic 
active and reactive power measurements, unbalance, and harmonics to 
pinpoint the true dollar cost of system energy losses. Rugged, reliable tools 
test power quality for troubleshooting, preventive maintenance, and analysis 
in industrial applications and utilities. Color LCD display. CAT IV 600V safety 
rating for use at the service entrance. 


Additional accessories 
are available; call 
1-800-GRAINGER 

(472-4643). 


Mfr. Item 
Model No. 


Current 
Accuracy Includes 
(4) 24 in L Flexible Current Probes, 8 GB SD Card, BP290 Single Capacity Li-Ion Battery, 
28 Wh (8 hr or More), C1740 Soft Case, Operator Manuals In PDF Format, Power Adapter, 
International Plug Adapter Set, PowerLog on CD, TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set, 
USB Cable A - Mini B, WC100 Color Coding Clips and Regional Decals, i430flex-TF-II 


Current 
Channels 


Voltage 
Channels 


Voltage 
Accuracy 


5 4 30.196 %0.5% FLK-438-II/WWG 52КА91 


Power Quality Recorder and Loggers 
Rugged, reliable tools test power devices to simultaneously log up to 2 
quality for preventive maintenance and other measurement parameters (log 
long-term recording and analysis in virtually any parameter available on a 
industrial applications and utilities. Fluke Connect wireless digital multi- 


VOLTAGE RECORDER meter or module). 


Additional accessories 
are available; call 
1-800-GRAINGER 
(472-4643). 


Fluke VR1710 Voltage Fluke 1736 
Event Recorder 
= Records all values 

continuously with no gaps 
= CAT 11 300V 
Easily pinpoints the root cause of 
1-phase voltage problems. Plugs 
directly into main power socket to 
capture data for fast, easy record- 
ing of voltage trends, dropouts, and 
power quality. Saves testing time by 


This power logger can employ the 
Fluke Connect Mobile App and desktop 
software to help you respond in real 
time to critical power quality and 
energy consumption data. The instru- 
ment automatically captures and logs 
more than 500 power quality param- 
eters for energy studies and power 
quality logging, to help you optimize 
System reliability and cost savings. 
Comes with voltage test leads, 4 alli- 


Fluke 1732/B 


53YP71 


Fluke VR1710 


simultaneously recording events and А е 2RUJ8 
voltage. Includes USB interface cable gator clips, four 1500A flexible current 
and software. probes, WiFi adapter, 3 line cords, color 
coding set, Fluke Energy Analyze Plus 
3-PHASE ENERGY LOGGERS software on a USB flash drive, and 
NIST Certified. soft case. 
Fluke 1732/B and 1734/B Voltage Current Voltage Current Mfr. Item 
Easy-to-use, 3-phase electrical Display Channels Channels Accuracy Accuracy RMS* Voltage Model No. 
А 8 Voltage Recorder 
energy loggers help find the sources Dual LED 2 — 30595 -- 405% of Range (300V) Fluke-VR1710 2RUJ8 
of electrical energy waste. Loggers EE ETE Sereen 4 4 +0.2% 1% Fluke-1736/EUS/WWG 45LN71 
" . +0.2 о +1 = xi 

discover when and where energy in Color LCD Touch Screen 4 4 020 Hh = Fluke-1738/EUS/WWG 45LN73 
your facility is being consumed—from Color LCD Touch Screen 4 5 +0.2% +1% = Fluke 1732/B 53YP71 

: eas zu Color LCD Touch Screen 4 3 20.2% >1% = Fluke 1734/B 53YP73 
service entrances to individual circuits. Color LCD Touch Screen 4 5 02% 30.0195 = Fluke-1734/EUS 53YP72 
Connect with other Fluke Connect * Does not include additional error from plug-in current sensors. 
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TEST INSTRUMENTS Scan. Order. Done. EIE 


Power Quality Details on page A1. 
3-Phase Power Quality Recorders EXTECH Sonanerz 
= Backlit LCD shows 35 parameters CT and VT ratios. Measure 1- and 3-phase/3-wire or 
Work with 1- and 3-phase systems (wye and delta). 3-phase/4-wire systems with datalogs (52,428 1-phase 


Programmable sampling rates. Log voltage, current, sags ^ readings, 17,476 3-phase). Each includes 3 flexible clamp 
or surges, harmonics, energy, power factor, power, and probes (1200A, 12" PQ3350-1; 3000A, 24" PQ3350-3), 4 
frequency. voltage leads with alligator clips and retractable plunger 
Note: Additional accessories are available on Grainger.com; search for 109, USB cable, software, AC adapter, case, and АА batter- 
"power quality recorders accessories." ies. CAT Ill 600V. 
= Graphic phase diagram with 3-phase 

system parameters 
= Peak capture 
= Optically isolated USB interface 


PQ3400 Series—Provide true RMS power measurements 
on displays that can be read in direct sunlight. Adjustable 
CT and PT ratios. Log up to 30,000 readings in Microsoft 
Excel format on a removable SD memory card for easy data 
transfer. Each includes 4 voltage leads with alligator clips, Power Quality Recorders—The Dranetz НОРО merges 
universal 100 to 240VAC adapter, case, and AA batteries. state-of-the-art power monitoring capabilities with excel- 


Cat Ill 600V. lent communication capabilities to provide users with an 

» Kit current capability up to 3000A, probe exceptional monitoring experience. Each instrument has a 
dependent (clamp probes sold separately) built-in 7" color widescreen LCD user interface for monitor- 

= 2 GB SD memory card ing setup and data review. By putting operator safety first, 


the Dranetz HDPQ also enables users to review data and 
change settings remotely from virtually any Smartphone 
or Tablet mobile device, along with traditional PC and Mac 
laptops and desktops. Just hook up the instrument, close 
the cabinet doors to the "safe" the environment, and use 


382100 Series—Provides simultaneous display of true 
RMS data. Adjustable CT and PT ratios. Includes three 
1200A current clamps, 4 voltage leads with alligator clips, 
AC adapter, AA batteries, and case. CAT Ill 600/. 


— = Optically isolated RS-232 interface; USB adapter either a free third party VNC App or the Dranetz HDPQ Apple 
PQ3350 Series—Provide clamp-on true RMS power or Android App. 
measurements with simultaneous display. Adjustable 
Kit Current Calibration Harmonic Mfr. Item 
Capability Current Accuracy Max. AC Amps Frequency Max. AC Voltage Voltage Accuracy Storage Capture Range Model No. 
Extech 
Power Analyzer/Datalogger 
— +0.5% +5 Digits 3,000 A 60 Hz 600 +0.5% 30,000 Readings = Р03450 15Е576 
1,200А +0.5% +30 Digits 1,200А 45 to 65 Hz 600 +0.5% +30 Digits 52,428/17,476 Readings = 382100 4DKJ9 
Power and Harmonics Analyzer 
1,200A +0.5% +30 Digits 1,200A 60 Hz 600 +0.5% +30 Digits 52,428/17,476 Readings 99th PQ3350-1 5WYU2 
1,200A +0.5% +30 Digits 1,200A 60 Hz 600 +0.5% +30 Digits 52,428/17,476 Readings 99th PQ3350-1-NIST SWYU3 1 
3,000A +0.5% +30 Digits 1,200А 60 Hz 600 +0.5% +30 Digits 52,428/17,476 Readings 99th PQ3350-3 SWYU4 
3,000A +0.5% +30 Digits 1,200A 60 Hz 600 +0.5% +30 Digits 52,428/17,476 Readings 99th PQ3350-3-NIST 5WYUS T 
Dranetz 
Power Quality Analyzer Kit 
1to 10A +0.1% 10А = 1,000 +0.5% 4 GB 127/63 HDPQ-P-VA10PKG 32HX93 
3 to 3,000A +0.1% 3,000 A = 1,000 +0.5% 4 GB 127/63 HDPQ-P-VAFLEX3KPKG 32HX96 
= +0.1% = = 1,000 +0.1% 4GB 127/63 HDPQ-P-XA4PKG 32HX99 
1 to 10A 40.1% 10A 45 to 65 Hz 1,000 40.1% 4GB 127/63 HDPQ-P-XA10PKG 32ZN32 
3 to 3,000A 40.1% 3,000 A 45 to 65 Hz 1,000 +0.1% 4GB 127/63 HDPQ-P-XAFLEXSKPKG — 32ZN35 
1to 10A 40.1% 10A 45 to 65 Hz 1,000 40.1% 4GB 127/63 HDPQ-P-GA10PKG 32ZN24 
3 to 3,000A 40.1% 3,000 A 45 to 65 Hz 1,000 x 0.196 4GB 127/63 HDPQ-P-GAFLEX3KPKG 322М27 
Т NIST Certified. 
1-Phase Loggers and Recorders [JAEMC EXTECH 


AEMC CL601—Self-contained, data logging, true RMS АС Extech DL160—Can simultaneously measure 2 AC voltage 
clamp-on current logger offers simple 1-button operation with inputs, 2 AC current inputs, or 1 each of AC voltage and AC 

no exposed connections. 64 samples per cycle. Overload indi- current. Programmable sample rate from 1 sec. to 24 hr. 
cation. Includes DataView software, USB cable, and batteries. Readings can be downloaded to a PC for analysis. Includes 2 
= Jaw opening: 1.7" current and 2 voltage sensor modules, 2 test leads, 2 alligator 
= 5 LED indicators Clips, software, USB cable, universal AC adapter, and batteries. 


AEMC L261—Provides continuous voltage recording for up Extech DL150—Has programmable sample rate from 1 sec. 


2KGY1 : obe А 
to 8 wk. and real-time wave form viewing when connected to to 24 hr., and true RMS readings to 600% or 200A. Data сап 
a PC. Sampling rate is programmable from % sec. to 1 in 24 ре downloaded to a PC for analysis with included software. 
5LUT6 hr. Has true RMS and DC voltage logging. Includes test leads, Includes current clamp, test leads, USB cable, universal AC 
DataView software, interface cable, and batteries. adapter, and battery. 
Voltage Current Min. Transient Power Safety Mfr. Item 
Range Range Voltage Accuracy Duration Storage Interface Source Rating Model No. 
0 to 600 AC/DC = 30.596 0.259uS 240,000 Readings USB (2) AA Batteries CAT IIl 600V, CAT IV 300V L261 4PKEO 
— 0 to 600 A AC — — 240,000 Readings USB (2) AA Batteries CAT IIl 600V, CAT IV 300V CL601 2KGY1 
Extech 
610 600/ AC 10 to 200A AC 21.596 — 256,000 Readings USB Lithium Battery or 120 V CAT Ill 600V DL160 5LUT7 
1010 600/ АС. 10to200A АС 21.596 — 100,000 Readings USB Lithium Battery or 120 V CAT IIl 600V DL150 5LUT6 
Navigator Series Power Quality Clamps AMPROBE 
= THD (total harmonics distortion): 0.1 to 100% A full range of diagnostic capabilities including phase sequence, 
» Individual harmonics: 1 to 25th power and power factor, total harmonics distortion and individual 
= Power (W) harmonics, inrush current, low-pass filter, and noncontact voltage 
= Power factor: -1.00 to 1.00 detection. 
ACDC-54NAV Jaw Safety Mfr. Item 
6NZJO Max. AC Amps Max. DC Amps Max. AC Volts Voltage Accuracy Temp. Range Opening Rating Model No. 
600 = 1,000 AC +/-1.0% Rdg +5 - 1.77 in pr Ill 1000y, - АС0-50МАУ/. 6М2Н6 
600 600 1,000 Digits, DC +/-0.7% = 1J77in “Car iy eooy' ACDC-52NAV 6М2Н8 
1,000 1,000 1,000 Rdg +2 Digits -50° to 1832°F (-50° to 1000°C) — 1.77 in ACDC-54NAV — 6NZJO 
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TEST INSTRUMENTS 
Milliohm & Megohmmeters 


[5] AEMC Essewano EXTECH 
Milliohm Meters and Micro-Ohm Meters 


Measure resistance of motor coils, circuit breaker 
contacts, transformers, and printed circuit board 
layouts. Test leads have Kelvin clip connectors. 


AEMC—5GTJ1 has a polarity reversal switch for 
bidirectional testing and features overload and 
input fuse protection. Stores up to 99 test results. 
DataView software included. 


Seaward Cropico—4-terminal measurement with 
automatic or manual current range selection and 
open circuit lead warning LED. 39N142 measures 
temp. from -50? to 800?C, with automatic tempera- 
ture compensation. 


Extech 1XU20—High-resolution instrument 
provides 7 resistance ranges, with automatic zero 
and built-in comparator for Hi/Lo/Go resistance 
testing or selection. 


Megger. 
6NZH3 39N141 
Extech 4PC52 and 5ZR91—-Precision testers 
feature manual zero display adjust and over-range 
indication. 
Extech 1XU18—Overtemperature/overvoltage 
protection, plus invalid test indicators and auto-hold. 1xu18 4PC52 


Megger 4WXR6—Power limited ranges, high 
power outputs, and 10A duty cycle ranges, with high 
noise immunity and up to 600V protection between 
terminals. 


Megger 1APD9 and 1APE1—Low-resistance 
testers average forward and reverse readings and 
provide manual current selection or automatic 
testing of contact resistance and bonds. 1APE1 
features selectable high/low test limits and stores 
up to 700 time-stamped tests to download via 
RS-232 interface. 


Resistance Range 


AEMC 

4 miliohm to 400 ohm 
Amprobe 

0 to 2000 ohm 

Cropico 

40 miliohm to 4000 ohm 

40 miliohm to 4000 ohm 

4 miliohm to 400 ohm 

Extech 

20 miliohm to 20 kilohm 

200 miliohm to 2000 ohm 

200 miliohm to 2000 ohm 

200 miliohm to 2000 ohm 
Megger 

0 to 2500 ohm 

1.9999 miliohm to 1999.9 ohm 
1.9999 miliohm to 1999.9 ohm 


EXTE 


TL INSTRUMENTS 


Resolution 
5 Milli Ohm to 400 Ohm 
100u Ohms to 1 Ohms 


10 Micro Ohm to 1 Ohm 
10 micro Ohm to 1 Ohm 
1 Micor Ohm to 100 Milli Oh 


0.01m Ohms to 0.01K Ohm 
0.1 Ohms to 1 Ohms 
100u Ohms to 1 Ohms 
100u Ohms to 1 Ohms 


0.1u Ohms 


0.1и Ohms to 100m Ohms 
0.1u Ohms to 100m Ohms 


CH 


Output Power Safety Mfr. Item 
Accuracy Current Display Source Rating NIST Model No. 
+/-0.25% ТОтА їо 10A — Backlit Dual Line LCD NiMH Battery CAT ІП 50V No 6240 5GTJ1 
+/-0.5% — 1mA to 100mA LCD (8) AA Batteries — No MO-100 — 6NZH3 
+/-0.05%  100uA to 100mA LCD Battery — Yes 004000 39М141 
+/-0.05% 100uA to 100mA LCD Battery — Yes 0040011 39М142 
m -/-0.5% 1тА їо ТА LCD Battery — Yes 004002  39N143 
S — 4-0.296 10uA to 1А LED 120V AC 60Hz — No 380560 1XU20 
+/-0.5% — 1mA to 100mA LCD (8) AA Batteries — No 380580 1XU18 
+/-0.75%  1mA to 100mA LCD 120 V AC 60 Hz — No 380460 4PC52 
+/-0.75%  1mA to 100mA LCD 120 V AC 60 Hz -- Yes 380460-М5Т 527891 
+/-0.2% — 0.1mA to 10A Backlit LCD NiMH Battery or Line САТ IIl 300 V No DLRO1OHD 4WXR6 
+/-0.2% — 100uA to 10A LED NiMH Battery CAT 11 600V No DLRO-10 X 1APD9 
+/-0.2% — 100uA to 10A Backlit LCD NiMH Battery CAT III 600V No DLRO-10X ТАРЕІ 


Megger. 


1kVDC Digital Megohmmeters 


Each includes test leads and batteries. 
Amprobe 1WXG3—Programmable timer 


lock on. 


Extech 1YB52—DC/AC voltage testing. Features 
continuity buzzer, low resistance function, data hold and 


ж) Megger 


for dielectric absorption ratio test plus 
analog bar graph, internal data logging, and 
2.5 times/sec. sampling rate. 


Extech 1YB54—Siores up to 9 readings. 
Live circuit display warning and beeper. 
Automatic discharge of capacitive voltage 


ШЕШ 


Megger 2MY34—Combines digital measurement with 
an analog arc for installation testing, preventive mainte- 
nance, and commissioning. Continuity buzzer. 


Megger 2МҮ17--ІР54 weather-resistant, with default 
voltmeter function, continuity buzzer, and live circuit 


mm d» 


в 1WXG3 1YB52 
charges. protection. 
Live Circuit Auto Auto Power Safety Mfr. Item 
Output Test Voltage Insulation Resistance Range Detection Resistance Range Display Power Off Ranging Source Rating Model No. 
Amprobe 
250/500/1000V DC 4/40/400/4000 megohm 0 to 600V AC/V DC 0 to 4000 ohm Digital LCD _ Yes Yes (8) AA Batteries CAT 111 600V AMB-45 1WXG3 
Extech 
250/500/1000V DC 0.001M to 10 gigohm 1 to 999V АСЛУ DC 0.01 to 1k ohm Digital LCD — Yes No (6) AA Batteries CAT 111 1000V 380363  1YB54 
SUN DC NEM 750V AC/1000V DC 200 kilohm, 200 ohm 100 Yes No (6) AA Batteries CAT III 1000V 380260 1YB52 
legger 
250/500/1000V DC 10K to 1000 megohm 0 to 600V AC/V DC 0 to 100 ohm Digital LCD — Yes Yes 6) AA Batteries CAT II MIT230 2МҮ34 
250/500/1000V DC 10K to 1000 megohm 0 to 600V AC/V DC 0 to 99.9 ohm Digital LCD — Yes Yes 8) AA Batteries CAT TIT 600V, bu W 300V MIT310 2МҮ17 
Megger. 5URG2 


Digital Megohmmeters with Built-In Multimeter 


Each includes test leads, alligator clips, and batteries. 


5URG2—DC/AC voltage testing. Has short circuit current 
protection and high voltage warning, polarization index (PI), 
dielectric absorption radio (DAR), comparison function, data 
logging, sleep mode, and timer. USB compatible. 


Megger 49AG72 and 49AG74—DC/AC true RMS voltage testing 
with stabilized test voltage for fast, accurate measurements. 
Feature high insulation range and digital/analog arc display. 
49AG74 has РІ and DAR tests, plus variable test voltage. Stores 
more than 1000 test results. 


Insulation Resistance Power Safety Mfr. Item 

= Output Test Voltage Resistance Range Range Display Auto Power Off Auto Ranging Source Rating Model No. 
legger 
50/100/250/500/1000V DC О to 200 gigohm ^ 0.1 to 999.9 ohm Backlit LCD Yes Yes 6) AA Batteries САТ IV 600V MIT420/2 49AG74 
250/50011000/ DC Oto 200 gigohm ^ 0.1 to 999.9 ohm Backlit LCD Yes Yes 6) AA Batteries — CAT IV 600V MIT400/2 494072 
Approved Vendor 
100/250/500/1000V DC 0.1M to 10 gigohm 0.1 to 999.9 ohm — Backlit LCD with Bar Graph Yes Yes 1.5V Battery CAT IIl 600V = 5URG2 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 553 


TEST INSTRUMENTS 
Megohmmeters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


21YE32 


40D468 


36MG30 


5k/10kVDC Output Megohmmeters 


Extech—High-contrast OLED display with РІ and 
DAR measurement. EnerSave limits test duration to 
save energy. Built-in heavy-duty carrying case with 
cover. Includes test leads. 


Megger MIT 400 Series—insulation testing, 
capacitance measurement, TRMS and DC voltage 
measurement, РІ, and DAR. Analog arc and dual- 
digital display. Timer function, pass/fail limit 
alarms, test button, and auto power down. Silicone 
lead set with clips. 49AG75 has Bluetooth wireless 
data transfer and storage. 


Megger 40D467—Automatically calculates РІ 
and DAR. High noise immunity with specified guard 
terminal. 1000V protection between all terminals. 
Separate AC/DC voltage range with Hz. Locking/ 
touchproof test leads and tough dual case. 


EXTECH Mlegger. 


Megger 40D468 and 40D469—Automatically 
calculate РІ, DAR, DD, and stepped voltage (SV). 

With 1000V protection and high noise immunity with 
specified guard terminal. Store date/time/temperature- 
stamped results with software. Separate AC/DC 
voltage range with Hz. Locking/touchproof test leads, 
line supply, and dual case. 


Megger 36MG30—Automatically performs РІ, DAR 
tests. Separate AC/DC voltage range with Hz. Includes 
locking/touchproof test leads. 


Megger 30KA05—Performs IR, timed IR, РІ, DAR, DD, 
SV, and ramp test, with dedicated voltmeter function, 
high short circuit current, and high noise immunity. 
Stores results and data log for onscreen recall or 
transfer to PC. Double-insulated test leads. IP65 dust- 
and moisture-resistant dual case is fire-retardant. 


Auto 
Insulation Capacitance Live Circuit Auto Power Power Safety Mfr. Item 
Output Test Voltage Resistance Range Range Detection Data Logging Ranging Off Display Source Rating Model No. 
Extech 
500 to 10,000V DC APO. = Yes No No Yes LCD (8) C Batteries CAT 11 300V MG500  21YE32 
Megger 
50/100/250/500/1000V DC 0 to 200 gigohm — Yes No Yes Yes Backlit LCD (6) AA Batteries CAT IV 600V МІТ410/2 49AG73 
50/100/250/500/1000V DC 010200 gigohm 0.1 nF to 10 uF Yes 1000 Data Points Yes Yes Backlit LCD (6) AA Batteries CAT IV 600V МІ1430/2 49AG75 
50 to 5000V DC 10 teraohm 10to 25 uF Yes No Yes Yes LCD Line or Battery 1ЕС61326-1 CATIV 600V МІТ515 400467 
50 to 5000V DC 10 teraohm 10 to 25 uF Yes Yes Yes Yes LCD Line or Battery 1ЕС61326-1 САТ IV 600/ МІТ525 400468 
50 to 10,000V DC 20 teraohm 10 to 25 uF Yes Yes Yes Yes LCD Line or Battery 1ЕС61326-1 CAT IV 600V MIT1025 400469 
Ы ЕЕЕ - Yes No Yes Yes  Digita/Analog LCD (8) AA Batteries CAT 11 600V BM5200 36MG30 
Digital/Analog i CAT IV 1000V, 
1000/15,000V DC 30T ohm 10 nF to 50 uF Yes Yes Yes Yes Backlit LCD Line or Battery IEC 61010-1 MIT1525 30KA05 


6YPR4 


Analog Megohmmeters 
AEMC€—Test voltages up to 1000V, 5000MO. 


Brushless alternator with solid-state rectifier, auto- 


matic discharge, folding crank, guard and ground 
terminal. Steady test voltage output across entire 


MEGGER му 5 


3T841 


9XJ79 


EX 


[5] AEMC 


circuit current, and continuity and resistance testing. 
Includes test leads with alligator clips, carrying case, 


and batteries. 


4CWN9 3T105 


TECH Megger. 2: e Soc poa) 


Simpson Electric—High-voltage (to 2000V) 
insulation tester features 8 test voltages, automatic 
discharge, AC/DC voltmeter, LED indicators, and lock 
On testing. Complete with test probes, permanently 


Megger—Feature automatic discharge and guard 
terminal. 37841 is lightweight—only 2.25 Ib.—with 
an impact-resistant housing. Safety check, AC 
voltage range. Use 3T843 for high-resistance insula- 


range. Designed for harsh environments; case seals 
out rain, water, and dust. 


attached cables, 2 alligator clips, plug-in battery 
module, batteries, and carrying case. 


Extech—Fuse-protected meter with 3 test voltages, Supco—lIncludes test leads with alligator clips and 


automatic discharge circuit, lock On, 1.3mA short tion testing. carrying case. Requires 2 C batteries (not included). 
Power Safety Mfr. Item 
Description Live Circuit Detection Insulation Resistance Range Display Source Auto Ranging Rating Model No. 
AEMC 
Hand Cranked Megohmmeter 0 to 600V AC/V DC 1 to 5000 megohm Analog Crank Yes CAT II 600V, CAT III 300V 6503 6YPR4 
Extech 
Battery Operated Megohmmeter 0 to 600V AC 100/200/400 megohm Analog (6) AA Batteries No CAT III 1000V 380320 9XJ79 
Megger 
Hand Cranked Megohmmeter 0 to 600V AC/V DC 2000 megohm Analog = No = MJ159 31841 
Hand Cranked Megohmmeter 0 to 600V AC/V DC 2000/5000/10,000/20,000 megohm Analog = No = 210170 371843 
Simpson Electric 
Battery Operated Megohmmeter 010 2000V AC/V DC 10K to 1 teraohm Analog (6) D Batteries No m 12505 4CWN9 
Supco 
Line Powered Megohmmeter — 20 to 1000 megohm LED — No — M500 3T105 
Compact Digital Insulation Tester EXTECH 


Troubleshooting tester has a wide measurement range (up to 1000V) and insulation resistance. Offers polarization index (PI), dielec- 
tric absorption ratio (DAR), 30V to 600VAC voltage, 10М0 internal resistance test, low resistance (with zero function), and audible 
continuity. High voltage and overload indicators. Auto-discharge and voltage output warning functions. Backlit 2000-count dual 


display. 6" x 4" x 2.8", 17-І. housing. Includes test leads, alligator clips, batteries, snap-on protective hard cover, and soft pouch. 
Insulation 
Resistance Live Circuit Resistance Power Safety Mfr. Item 
Output Test Voltage Range Detection Range Display Auto Power Off Auto Ranging Source Rating Model No. 
250/500/1000V DC 01050 Ohms Oto600VAC 010200 ohm Backlit LCD No Yes (6) AA Batteries САТ III 600V MG310 45ZA06 
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TEST INSTRUMENTS 
Motor Testers, Earth/Ground & Turns 


[]AEMC EES EXTECH Megger. (1/7 


Motor Rotation Indicators and Testers 


Devices help ensure correct motor/pump installation 
by identifying the phases and CW/CCW rotation, to 
prevent damage to the motor or electrical system. 


AEMC Phase Sequence Tester—Detects open or 
de-energized phases. Determines correct wiring for 
proper rotation. Color-coded leads and black alliga- 
tor clips. Line powered; no battery required. 


Amprobe Phase Sequence Motor Rotation 
Tester—Tests power sources and motors, using 
test leads or wirelessly. L1/L2/L3 inputs. Convenient 
error display. Test leads, probes, alligator clips, 
carrying case, and AAA batteries. 


Extech Noncontact Phase Sequence Tester— 
Checks phase sequence and status on 3-phase 
power sources. Beeper indicates phase detected 
and if it is reversed. 3 built-in, 30" test leads have 
color-coded, fully insulated alligator clips. Includes 


Uh. 


© 


1Т2Р7 4 


8GJC7 


Extech Phase and Motor Rotation Tester— 
Checks phase orientation on 3-phase power 
sources and shows motor rotation. Indicates 
phase sequence and status. 


40PC49 


5GTK3 


Extech Phase Sequence Tester—Phase 
orientation on 3-phase power sources. 
Graphical and multiline indication. No battery 


required. 13X083 


Megger Phase and Motor Rotation 
Tester—Tests phase sequence and rotation, 
motor rotation, and transformer polarity without 
having to first energize the motor. Fuse- 
protected test leads, spare fuses, and battery. 


UEi Test Instruments Hermetic Compressor 
Analyzer—Indicates motor winding continuity 
and ground faults. Breakout jacks for voltage 
and resistance, 3 ranges of 250VAC, dual AC 


case and AA batteries. 


voltage operation, and reverse motor option. 


Voltage Phase Voltage Safety Mfr. Item 
Item Range Display Motor Rotation Phase Rotation Present Indicator Rating Model No. 
AEMC 
Phase Sequence Tester 40 to 850V AC LCD No Yes Yes CAT 111 600V 6608 5GTK3 
Amprobe 
Phase Sequence Motor Rotation Tester 40 to 700V AC LCD Yes Yes No CAT IV 600V PRM-6 40PC49 
Extech 
E CAT 111 1000V, 
Non-Contact Phase Sequence Tester 75 to 1000V AC LED No Yes Yes CAT IV 600V PRT200 13X083 
Phase And Motor Rotation Tester 40 to 600V AC LED Yes Yes Yes CAT 1 600V 480403 1TZP7 
Phase Sequence Tester 40 to 600V AC Multiline LCD No Yes Yes CAT ЇЇ 600V 480400 1TZP6 
Megger 
Phase And Motor Rotation Tester Up to 600V AC Analog Meter Yes Yes Yes — 560060 37838 
UEI Test Instruments 
Hermetic Compressor „Hermetic Compressor Analyzer — 0 0 — —— LIED 0 No 7 No No — 0 HAT 8807 _ — LED No No No -- НА1 80.07 


ЕХТЕСН 


INSTRUMENTS 


Each includes carrying case and batteries. 


Extech Autoranging Clamp-On Tester 
1YB44—Measures resistance current from 
0.2mA to 30A. Programmable data logging 
with 116 data points. Automatic self-calibra- 
tion, high/low alarms, and 9999-count LCD. 
Resistance check plate. 


Megger Autoranging Clamp-On Tester 
46AN65—Measures resistance current from 
0.5mA to 35A and true RMS ground leakage 
current up to 35A RMS. Stores up to 2000 
date- and time-stamped records. Electric 
noise filter, intelligent data hold, resistance 
and current alarms, and Bluetooth download 
capability. Includes calibration check, wrist 
strap, and software. 


AEMC Autoranging Tester 4GA30—2- to 
4-point ground resistance tester is fuse- 
protected to 250VAC. All error conditions are 
listed on the front panel, including low battery, 
overrange, and test lead shorts and lead 
reversals. Requires ground kit. 


Megger. | ЛЕМС 
Earth/Ground Resistance Testers 


^ 


Extech 4-Wire 13X132—Autoranging tester 
with automatic zero adjustment measures 
resistance current less than 2mA. Performs 
4-, 3-, and 2-wire testing with automatic | 
(current) and P (potential) spike checks. AC 
earth voltage, test hold, data hold, and over- 
range and low battery indication. Includes test 
leads with alligator clips and 4 auxiliary earth 
bars. Pollution degree 2. 


Megger 1-Button 2MY25—Ground rod 
and grid testing and noise rejection to 40V. 
Measures ground resistance without discon- 
nect when used with clamp 2MY26, sold 
separately on Grainger.com. IP54 weather- 
resistant. Includes probe and wire test kit. 


Extech 3-Range Kit 9XKP5—Measures 
earth/ground resistance in 3 ranges. Hold, 
auto-zero, auto-off, and overload protection. 
Indicates overrange and low battery. Includes 
test leads, 2 auxiliary earth bars, and rubber 
holster. 


1YB44 46AN65 


4GA30 


Ground Operating Power Safety Mfr. Item 
Resistance Range Accuracy Res. Frequency Source Display Rating Brand Model No. 
Clamp On Earth Resistance Testers 
0.025 to 1500 ohm +1.5% Of Reading «0.1 0.002 ohm 3,333 Hz 9v Digital LCD CAT II 600V, CAT 111 300V Extech 382357 1YB44 
0.050 to 1500 ohm +1.5% +0.05 ohm 0.01 ohm 1,390 Hz (1) AA Batteries Digital LCD CAT IV 600V Megger DET24C 46AN65 
High Range +35% "n IP30, EN 61010-2- 
== Low Range 315% 0.01 1010 Ohms 1,390 Hz — Digital LCD 032 & CATIV 600V Megger DET14C 6MRN4 
nb Polution Degree 2 
Earth Ground Testers 
0 to 2000 ohm 2% of Reading +1 Count 0.01 їо 1 Ohms 128 Hz (8) C Batteries Digital LCD CAT III 30V AEMC 4620 4GA30 
0.002/0.02/0.2/2 kilohm +2% of Reading +3 Digits 0.001 to 1k Ohms 820 Hz 8) AA Batteries Dual Line LCD CAT IV 300V Extech GRT300 13X132 
0.01 to 2000 ohm — ^^^ Gite Dig — 128 Hz 8) AA Batteries Digital LCD CAT IV 100V Megger DET3TC 2MY25 
Earth Ground Tester Kit 
0.02/0.2/2 kilohm >0.8% of Reading +3 Digits 0.01 Ohms 820 Hz (6) AA Batteries Digital LCD CAT 111 1000V Extech 382252 9XKP5 
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TEST INSTRUMENTS 
Insulation Testers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Insulation and Leakage Testing Basics 


Equipment—including motors, drives, cables, and transformers—relies on 
insulation for proper operation. In insulation testing, a relatively high DC 
voltage is used to make leakage current more apparent (similar to pressure 
testing a plumbing system). Although instruments supply high voltage, the 
current delivered is strictly limited to protect machinery and ensure operator 
safety. 


Most digital multimeters have a resistance measurement capability, but this 
function uses just a few volts. What's needed is to test the insulation at a 
higher voltage than working voltage. This will ensure that any leakage will 
show up, and if there is a potential for arcing it will occur under controlled 
test conditions. If testing above the working voltage is not possible, insulation 
resistance can be determined by measuring leakage current directly with a 
leakage clamp meter. 


1BE65 45ZA03 


Insulation and Leakage Testers 


Rugged and reliable testers are designed for troubleshooting and preven- 
tive maintenance applications. 1k to 10kVDC output tests insulation beyond 
working voltage and ensures that leakage and arcing are identified in a 
controlled testing environment. 


FLUKE 1507/1503 MEGOHMMETERS 

a Earth bond resistance measurement verifies grounding integrity 
Insulation testers have a remote test probe that simplifies repetitive or hard- 
to-reach testing. 1BE65 has a CAT Ill 1000V, CAT IV 600V safety rating; 1BE68 
has CAT IIl 600V. 1BE65 autocalculates polarization index (РІ) and dielectric 
absorption ratio (DAR), saving time and money. Its pass/fail compare function 
enables repetitive tests. 


FLUKE 1555/1550€ MEGOHMMETERS 

= Selectable test voltages: 50V increments from 250V 
to 1000V, 100V increments above 1000V 

= Autocalculate polarization index (РІ) and dielectric 
absorption ratio (DAR) with no additional setup 

= Guard system prevents leakage current effect 
on high-resistance measurements 

= Capacitance and leakage current measurement 

= Ramp function for breakdown testing 


45ZA04 


Provide digital insulation testing up to 10,000V (1555) or 5000V (1550C)—the 
entire range of test voltages specified in IEEE 43-2000. Test a wide range of high- 
voltage equipment, including switchgear, motors, generators, and cables. Store up 
to 99 measurements with user-defined labels, with a PC interface for preventive 
or predictive maintenance programs. 5NLK9 includes heavy-duty alligator clips. 
Kits add NIST certificate of calibration, IP67 case, and heavy-duty alligator clips for 
1550C. Instruments have CAT III 1000V, CAT IV 600V safety rating. 


FLUKE 1587/1577 INSULATION TESTERS 

» Autodischarge capacitive voltage 

= AC/DC voltage, DC mV, AC/DC mA, resistance, and continuity 

Instruments provide 2 powerful tools in 1—a multimeter and an insulation tester. 
Model 1587 adds capacitance, diode test, temp., min./max., frequency, and low- 
pass filter. Both have CAT Ill 1000V, CAT IV 600V safety rating. 


FLUKE 1587FC/MDT ADVANCED MOTOR AND DRIVE KIT 

a Polarization index (РІ) with dielectric absorption ratio (DAR) 

= Memory storage and temperature compensation through mobile app 

» Bluetooth interface 

Digital LCD (backlit), remote probe, contact temperature probe, phase rotation 
indicator, and VFD low-pass filter. Kit includes Fluke 1587FC Insulation Multimeter 
(452A03), Fluke i400 Current Clamp (4YE82), and Fluke 62 Max +IR Thermometer 
(16X950). Instruments have CAT III 1000V, CAT IV 600V rating. 


Multimeter Live Circuit Capacitance Manufacturers Mfr. Item 
Insulation Resistance Range Resistance Range Output Test Voltage Functionality Detection Range Warranty Model No. 
Battery Operated Megohmmeters Е Ж d п 
0.01M to 10 gigohm Oto 20 kilohm 50/100/250/500/1000V DC No Greater Than 30V — 1yr Fluke-1507 1BE65 
0.1 to 2000 megohm Oto 20 kilohm 500/1000V DC No Greater Than 30V = Tyr Fluke-1503 1BE68 
2 teraohm — 50 to 10,000V DC No Greater Than 30V 0.01 to 15 uF 3 yr Fluke-1555/KIT SNLLO * 
1 teraohm — 50 to 5000V DC No Greater Than 30V 0.01 to 15 uF 3 yr Fluke-1550C 5SNLK7 * 
1 teraohm m 50 to 5000V DC No Greater Than 30V 0.01 to 15 uF 3 yr Fluke-1550C/KIT SNLK8 * 
2 teraohm — 50 to 10,000V DC No Greater Than 30V 0.01 to 15 uF 3 yr Fluke-1555 SNLK9 * 
Insulation Multimeter 
0.01M Ohms to 2G Ohms 01050 megohm 50/100/250/500/1000/ DC No Greater Than 30V 1000 nF to 9999 uF 3 yr FLUKE-1587FC 45ZA03 
Insulation Tester 
0.1 megohm to 600 megohm 0 to 50 megohm 500/1000V DC Yes 1000V AC/V DC == Зуг Fluke-1577 1BE62 
Advanced Motor and Drive Kit 
0.01M Ohms to 2G Ohms 010 50 megohm 50/100/250/500/1000У DC Мо Greater Than 30V 1000 nF to 9999 uF 3 yr FLK-1587MDT FC/WWG  45ZA04 
0.01M Ohms to 2G Ohms 01050 megohm 50/100/250/500/1000/ DC No Greater Than 30V 1000 nF to 9999 uF 3yr 1587/62MAX«FC/WWG 457А05 


* Compatible with Fluke Connect technology. 
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TEST INSTRUMENTS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Vibration & Earth/Ground Testers 


Vibration Testers | coe 


Vibration measurement and evaluation is one of 
the best ways to assess the condition of rotating 
machinery. These vibration testers make machine 
condition evaluation fast and simple for frontline 
technicians by providing onboard identification and 
severity of the most common mechanical faults: 
bearing impacting, shaft misalignment, looseness, 
and unbalance. Fault conditions are categorized as 
slight, moderate, serious, or extreme to help priori- 
tize corrective actions. 


FLUKE 810 VIBRATION TESTER 


Compares machine vibration signatures to a data- 
base of hundreds of thousands of machines of 


Fluke 810 
5AER8 


many types, sizes, and configurations, to produce Description Range (HA Accel. Range Model Noe 

an instant diagnosis and severity without the need Vibration Testers 

to build-up measurement baselines over time. Vibration Tester 2 Hz to 20 k Oto 80g Peak | Fluke-810 ^ 5AER8 

Includes laser tachometer, tri-axial accelerometer Vibration Meter tay 0to50g FLUKE-805FC 39UL62 

with magnet, viewer PC software, training DVD, Fluke 810 Replacement Accessories 

smart battery pack with charger. 3-yr. warranty. Smart Battery Pack ES a= SBP810 S5NLL8 
Noncontact Tachometer Probe — — 810T 5TDG3 

FLUKE 805 FC VIBRATION METER Fluke 805FC X 57 ЕДИ 

Fluke Connect-enabled wireless meter monitors 39UL62 Vibration Tester Sensor Axis 2 to 5000 Hz 80 g Peak 8105 5NLL7 

machine condition with direct-measurement sensor ЕТІН Еті 

tip, noncontact IR temperature sensor, апа соппес- Quick Disconnect Cable = = 8100DC 5TDG4 

tor for external magnetic sensor accessory. Vibration Sensor Mounting Pads = = 8105МР 5NLL9 


Earth/Ground Testers 


Provide frontline troubleshooting and in-depth 
soil analysis—a complete solution for utili- 
ties, electrical contractors, industrial facilities, 
telecom, and data centers. Each includes 
required connections, leads, and hard case. 
Genuine Fluke accessories are available on 
Grainger.com, search for "earth ground tester 
acc". 


FLUKE 1623-2 AND 1625-2 


Designed with 3- and 4-pole fall of potential 30JZ58 
and 4-pole soil resistivity testing. Also features 
selective earth ground rod testing using 1 clamp 


30Ј261 


and stakeless earth ground rod testing using 2 f 
clamps. 30JZ61 features automatic frequency i M 303269 
control that identifies existing interference and "чы 
selects a measurement frequency to minimize P nu 
its effect; provides more accurate earth ground а “м, 
value. Also calculates earth ground impedance TS ы 
at 55 Hz to more accurately reflect the earth / - e 8 
ground resistance that a fault to earth ground ~ “м, 
would see. Includes adjustable limits for faster — 
testing. Kits 30J258 and 30JZ59 include 4 3 
Stakes, 3 wire spools, 2 clamps, cables, batter- 30Ј262 чар. g 
ies, manual, and carrying case. TN ше, 
Mfr. Item 
Earth Measurement Poles Measuring Voltage Operating Frequency Earth Measurement Clamps Soil Resistivity Model No. 
Earth Ground Tester Kits = 
3,4 Less Than 48 128 Hz Selective, Stakeless Yes FLUKE-1623-2 KIT 30J258 
2, 3, 4 (AC), 2, 4 (DC) Less Than 20 94/105/111/128 Hz Selective, Stakeless Yes FLUKE-1625-2 KIT 30759 
Earth Ground Testers 
3,4 Less Than 48 128 Hz No Yes FLUKE-1623-2 301760 
2,3,4 (AC), 2, 4 (DC) Less Than 20 94/105/111/128 Hz No Yes FLUKE-1625-2 30,761 
Mfr. Item 
Item For Use With Includes Model No. 
Accessories В 
Earth Stake Fluke-1625-2, Mfr. No. Fluke-1623-2 — EARTH STAKE 30262 
Fluke-1625-2, Mfr. No. Fluke-1623-2 (1) 25m Blue Cable with Reel, (1) 50m Red Cable with Reel, (3) Earth Stakes ES-162P3-2 30267 
Stake Accessory Kit - _ 
y т 5 7 (1) 25m Blue Cable with Reel, (1) 25m Green Cable with Reel, " F 
Fluke-1625-2, Mfr. No. Fluke-1623-2 (1) 50m Red Cable with Reel, (4) Earth Stakes ES-162P4-2 30JZ68 
Fluke-1625-2, Mfr. No. Fluke-1623-2 25m Blue Cable CABLE REEL 25M BL 301763 
Cable Reel Accessory Fluke-1625-2, Mfr. No. Fluke-1623-2 25m Green Cable CABLE REEL 25M СА 30J264 
Fluke-1625-2, Mfr. No. Fluke-1623-2 50m Red Cable CABLEREEL50M RD — 30J265 
Pylon Clamp Kit Mfr. No. Fluke-1625-2 (2) Fasteners, Hard Carrying Case, Manual, Split Core Transformer Clamp, Test Lead EI-162BN 302269 
Carrying Case Fluke-1625-2, Mfr. No. Fluke-1623-2 — C1620 30JZ66 
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TEST INSTRUMENTS 
Portable Oscilloscopes & Bench DMMs 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


780AYO 


2GMH3 
Res. Basic DC Accuracy 
Bench Digital Multimeters 
5.5 Digits +0.01% 
5.5 Digits +0.01% 
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Portable Oscilloscopes 


Connect-and-View automatic triggering captures 
complex signals. TrendPlot paperless recorder mode 
extends trend analysis up to 22 days. 5 versions of 
each model are complete kits that include FlukeView 
ScopeMeter software and hard carrying case. NIST 
versions include calibration certificates. 


Note: Additional accessories are available on Grainger.com; search 
for "fluke oscilloscope accessories." 


FLUKE 190 SERIES 
= DMM and paperless recording modes 
= Color display 
= Safety rating: CAT IIl 1000V, CAT IV 

600V, with isolated floating inputs 
Rugged instruments combine oscilloscope and digital 
multimeter (DMM) functionality in a single housing, 
for use in harsh environments. 60-, 100-, 200-, and 
500-MHz oscilloscopes provide up to 2.5G samples 
per sec. (Sa/s) with advanced triggering, waveform 
measurement, and analysis. They feature 2- and 
4-channel input. Each includes shielded 10:1V test lead, 
ground lead, 2 hook clips, 3 alligator clips, banana-to- 
BNC adapter, rechargeable Li-ion battery pack, and 
charger. 


Bandwidth 
(MHz) Sampling Rate Channels — NIST Вайегу Life 
Compact ScopeMeter 120B Series 
Automatic Connect and View, Edge 
20 MHz 40 MS/sec 2 No Thr 
40 MHz 40 MS/sec 2 No Thr 
40 MHz 40 MS/sec 2 No Thr 
Compact ScopeMeter 120B Series with Kit 
Automatic Connect and View, Edge 
20 MHz 40 MS/sec 2 No Thr 
40 MHz 40 MS/sec 2 No 7hr 
40 MHz 40 MS/sec 2 No Thr 


MDA-500 Series Motor Drive Analyzers 


Automatic Connect-and-View, Delay, Dual Slope, Edge, Free Run, N-Cycle, Selectable 


Pulse width (Channel A Only), Single Shot, Video, Video Line 


500 MHz 4 Yes Up to 3 hr 
ScopeMeter 190 Series ІІ 
60 MHz 5 GS/sec 2 Yes Up to 3 hr 
60 MHz 5 GS/sec 2 Yes Up to 3 hr 
100 MHz 5 GS/sec 2 Yes Up to 3 hr 
100 MHz 5 GS/sec 2 Yes Up to 3 hr 
100 MHz 5 GS/sec 2 Yes Up to 3 hr 
200 MHz 5 GS/sec 4 Yes Up to 3 hr 
200 MHz 5 GS/sec 4 Yes Up to 3 hr 
200 MHz 5 GS/sec 2 Yes Up to 3 hr 
200 MHz 5 GS/sec 2 Yes Up to 3 hr 
500 MHz 5 GS/sec 4 Yes Up to 3 hr 
500 MHz 5 GS/sec 4 Yes Up to 3 hr 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories ex 
AC/DC Current Clamp, 100 MHz 1305 2ATY3 
190 Series Replacement Battery BP190 4YV70 


BP120MH ^ 2EWV6 
VPS510-R 42Х225 
VPS510-G 42Х226 


120 Series Replacement Battery 
Voltage Probe, 500 MHz, 300V, Red 
Voltage Probe, 500 MHz, 300V, Gray 


measurements 


capture to PC 


spare line power fuse. 


Advanced Measurements 


Measurement Functions 


Amps AC and DC, and 
Frequency, Ohms, VAC and VD 

Amps AC and DC, and 
Frequency, Ohms, VAC and VDI 


c 2x4 Wire Ohms, Setup Keys 
c 2x4 Wire Ohms, Setup Keys 


Find even MORE on Grainger.com® 


Bench Digital Multimeters 
= 2 x 4-wire, precision 4-wire 

resistance measurement technique = 5.5-digit resolution, up 
= Dual readings for interrelated 


= Interface ports for data 


Handle demanding measurements 
оп a workbench or in a system. Each 
includes test leads, power cord, and 


COMPACT SCOPEMETER 120B SERIES 

= Paperless recording 

= Safety rating: CAT IV 600 V 

5,000-count True-RMS digital multimeters combine an 
oscilloscope, multimeter, and paperless recorder іп a 
rugged, IP51 housing for use in harsh environments. 
They integrate with the Fluke Connect mobile app and 
FlukeView for ScopeMeter software for easier collabora- 
tion, enhanced data analysis, and improved critical test 
information archiving. Fluke 125 models also perform 
harmonics and bus health test. Complete kit contents 
are listed on Grainger.com.MDA-500 Series Motor Drive 
Analyzers 

= Built-in report generator 

= Color display 

= Safety rating: CAT Ill 1000V, CAT IV 600V 

Portable Motor-Drive Analyzers help ease troubleshoot- 
ing for inverter-type motor drive systems, with guided 
testing and preset measurement profiles to make sure 
that you have the data that you need. Measure key 
motor-drive parameters, perform extended harmonics 
measurements, conduct guided measurements, and 
create reports all with a single tool. Graphical step-by- 
Step voltage and current connection diagrams ease 
set-up. 


Safety Mfr. Item 
Rating Model No. 
CAT IV 600V FLUKE-123B/WWG 48JP64 
CAT IV 600V FLUKE-124B/WWG 48JP65 
CAT IV 600V FLUKE-125B/WWG 48JP66 
CAT IV 600V FLUKE-123BS/WWG 48JP67 
CAT IV 600V FLUKE-124BS/WWG 48JP68 
CAT IV 600V FLUKE-125BS/WWG 48JP69 


CA 1000V/CAT IV 600V FLUKE-MDA-550-III 780AY6 
CA 1000V/CAT IV 600V FLUKE-190-062-I 780AX4 
CA 1000V/CAT IV 600V FLUKE-190-062-III-S 780AX5 
CA 1000V/CAT IV 600V FLUKE-190-104-1 780AX8 
CA 1000V/CAT IV 600V ЕШОКЕ-190-104-111-5 780АХ9 
CAT III 1000V/CAT IV 600V FLUKE-190-102-1 780AX6 
CAT 11 1000V/CAT IV 600V FLUKE-190-204-| 780AY2 
CAT 111 1000V/CAT IV 600V FLUKE-190-204-III-S 780AY3 
CAT 111 1000V/CAT IV 600V FLUKE-190-202-1 780AY0 
CAT 111 1000V/CAT IV 600V FLUKE-190-202-III-S 780AY1 
CAT 11 1000V/CAT IV 600V FLUKE-190-502-1 780AY4 
CAT 111 1000V/CAT IV 600V ЕШОКЕ-190-502-111-5 780AY5 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Voltage Probe, 500 MHz, 300V, Blue VPS510-B 142Х227 
Voltage Probe, 500 MHz, 300V, Green VPS510-V X 42X228 
Voltage Probe, 500 MHz, 1000V, Red VPS410-II-R 42Х231 
Voltage Probe, 500 MHz, 1000V, Gray ҮР5410-П-б — 42X232 
Voltage Probe, 500 MHz, 1000V, Blue үР5410-11-В 42Х233 
Voltage Probe, 500 MHz, 1000V, Green /Р5410-П-/ — 42X234 


FLUKE 8808A 


to 0.015% accuracy 
= Dedicated DC leakage range for 
sensitive current measurements 


Mfr. Item 
Description Model No. 


Accessory 
2x4 Wire Ohms 
1000V Test Leads TL2X4W-PTII 1CXJ1 
Mfr. Item 
Connectivity Model No. 
RS-232 PC Interface Fluke-8808A 120V 2GMH3 


RS-232 PC Interface Fluke-8808A/SU 120V 2GMH4 
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TEST INSTRUMENTS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Panel Meters 


А TR) 
Autonics 520200 
Sensors & Controllers Gs”, 


Digital Panel Meters 


= Screw-terminal connector type 
Note: Required accessories are sold separately on page 560. 


12G476 


Input Power Item 
Style Range Req. Display Span Display Excitation Accuracy Fits Mounting Brand No. 
AC Current 
24x72 010 5A AC 85-250УАС 01010/100/1000 Red LCD Мо 20.596 of reading +5count ИЫ = = 126476 
0 to 5A АС 40V-300V AC/V DC О to 10/100/1000 Red LED No — = 126478 
0 to 5A АС 40V-300V AC/V DC О їо 15/150 — Red LED No = == 126479 
48х96 0 to 5A АС 40V-300V AC/V DC 0 to 30/300 Red LED No +0.5% of range + 1 Digit Standard V = == 126481 
O to БААС 40V-300V AC/V DC 010 50/500 Бей LED No DIN Cutout = = 126483 
0 to 5A АС 40V-300V AC/V DC 1999 Red LED No — — 126470 
Falcon Oto 5A AC 120V AC Oto 10/100/1000 Red LED No +1% of reading +5 counts Clip Simpson Electric — 1X181 
Hawk 3 0 to 5A АС 120V AC 1999 Red LED No +0.3% of reading +2 counts Clip Simpson Electric — TFC99 
Maw 0 to 5AAC 100 - 240 V AC 50/60hz -1999 ~ 9999 Red LED No 40.396 Vs DIN Bracket Autonics 11Y538 
МТАҮ Series 0 to БААС 100 - 240 VAC 50/6012 -1999 ~ 9999 Red LED No 72x36mm Bracket Autonics 11Y512 
AC Voltage 
Hawk 3 0 to 200V AC 120V AC 1999 Red LED No +0.1% of reading +1 count % DIN Cutout Clip Simpson Electric — 4EU89 
0 to 600V AC 120 V AC 1999 Red LED No +0.2% of reading +1 count Clip Simpson Electric  3FTU2 
DC Current Я 
Falcon 0 to 50mV DC 120V AC 0to150ADC RedLED No  +0.1% of reading +1 count Tandan 6 Clip Simpson Electric 1X145 
DC Scaling 
MANS Series 4 to 20mA DC Loop Powered -1999 ~ 9999 Red LED No +0.3% Үз DIN Bracket Autonics 11Y548 
0 to 2 V DCO to 10V 
МАУ Series DC1 to 5V DCO to1mA 12-24VDC -1999 ~ 9999 Red LED No +0.2% 364 DIN Bracket Autonics 11Y550 
DC 4 to 20mA DC 
M Series 4 to 20mA DC Loop Powered -1999 ~ 9999 Red LED No +0.3% 72x36mm Bracket Autonics 11Y549 
oltage 
0 to 20V DC 85-250V AC 1999 Gray LCD No А Standard 3/648 = = 126498 
EU 0 to 200V DC 85-250V AC 1999 GrayLCD No 401% of reading +1Count * DIN Cutou = = 126507 
2800 Series O to 200V DC 120V AC 1999 Red LED Мо  +1.0%ofinput+5counts 1682x8622 Slide Mounting Simpson Electric 17902 
0 to 20V DC 120V AC 1999 Red LED No Clip Simpson Electric _ 27861 
Falcon 0 to 200mV DC 120V AC 1999 Red LED No Standard % Clip Simpson Electric 27859 
0 to 200V DC 120V AC 1999 Red LED No DIN Cutou Clip Simpson Electric 27862 
Hawk 3 0 to 20V DC 120V AC 1999 Red LED No +0.1% of reading +1 count . Clip Simpson Electric — 1FC98 
Standard 9&« Unique, Allows 
Mini-Max 0 to 20V DC 9-32V DC 1999 Gray LCD No DIN Cutou Stacking of Simpson Electric 1X345 
Multiple Meters 
mnm 14 DIN, 96 x 96 
i 1⁄4 DIN, 96 x 96mm ; ; И 
Атік 100 to 500V AC 40V-300V AC/V DC 9999 Red LED No +1% Opening, Din Rail Clip Simpson Electric 48MD90 
Frequency 1 
Falcon 20 to 199.9Hz 120V AC 20101990 RedLED М№ +.2% of input +0.2 Hz ЫН Clip Simpson Electric — 4TL78 
Process 
0 to 10V DC 120V AC 010 100% ^ Red LED No +0.1% of reading +1 count Clip Simpson Electric 21885 
Falcon Oto 10V DC 120V AC 010 100% Red LED No +0.02% of reading +1 count Standard ув Clip Simpson Electric 21887 
4 to 20mA DC 120V AC О їо 100% Red LED No DIN Cutou Clip Simpson Electric 21884 
Hawk 3 4to 20mA DC 120V AC 010 100% ^ Red LED No +0.1% of reading +1 count Clip Simpson Electric 1Ғ010 
4 to 20mA DC 120V AC 010 100% ^ RedLED 24VDC % DIN Cutout Clip Simpson Electric 4EU92 
Temperature 
Falcon Туре J T/C 120V AC -328% to 2192°F Red LED No +0.1% of reading +1.8°F Standard % Clip Simpson Electric 21907 
Hawk 3 ype J T/C 120V AC -328* to 2192°F Red LED No 202% of reading +2 counts DIN Cutou Clip Simpson Electric 1Ғ012 
Unique, Allows 
RTD Pt100 85-250V AC -328° to 1562°F Red LED No +0.2% of reading + 2.7°F Stacking of Simpson Electric — 3LW54 
Multiple Meters 
Unique, Allows 
Mini-Max ype J T/C 85-250V AC -328° to 2192°F Red LED No M Stacking of ^ Simpson Electric 3LW52 
20.1% of reading + 2.7°F ia Maters 
ype K T/C 85-250V AC -328° to 2498°F Red LED No Stacking of Simpson Electric — 3LW53 
Multiple Meters 
Size 
2.5" 3.5" 4.5" 
Item Item Item 
Range No. No. No. 
AC Current қ 
0105АСА | 126369 120370 126371 53 
01010АСА/ 126372 126373 — 0 
Oto 15ACA | 126376 126378 126377 126382 
01025 AC A 126379 126380 126383 * 
— 126382 * — 
126385 126384 126388 * 
0 to 50 AC A 
— 126387 126386 
0to 75 ACA — 126389 126390 Analog Panel Meters 
0to100ACA| 126391 * 126392 126393 


a +1.5% accuracy 


x xoxo ox o 
КЕ ЕЕ 


0to150ACA| 126394 * | 126395 126396 : 

010200ACA|  — 126398 126399 = Polycarbonate window 

REE 126402 126403 Each includes panel cutout template and mounting 
0 n Mu _ 126413 * | 126414 * hardware. 

m NS BE TN — ЫЧ Percent Load Meters—These sensitive meters 

ТЕЗ АСУ 126403 126407 = visually monitor the load conditions of AC or DC 

% 15500 АС V| 126410 126411 126412 motors while they are running, helping to prevent 
TU DC ACT = TIGHT = motor overloading and burnout. Scale is color 
0-25DCA | 126419 126420 1 — segmented for easy reading. 
0-50 ОСА | 126422 126423 — 

DC Voltage Dimensions 
0-15 DCV | 126436 126437 — Size | A B с D E F G 
0-30 DC V — 126439 — 2W |247 115 217 247 188 188 100 
0-50 DC V | 126443 126441 = 3W' |325 122 2.71" 325 225 225 1,50 
0-150DC V | 126445 — 126444 4%" |4007 1.22 2.75" 468 3.56 356 150 


* External 5A AC current transformer required. ў External 50mV shunt required. 
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TEST INSTRUMENTS 
DC Power Supplies Company 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


12G458 


> 440G27 - 
E 12G456 


13X092 


46F063 
2LUY3 
Output Output Input 
Volts (DC) Current (A) Voltage 
Extech 
Current Limit - 5% to 100% 
01018 0103 115/230V АСУАС 
01030 0101 115/230V АСУАС 
01020 120V ACVAC 
B&K Precision 
Constant Current - 1% to 100% 
3to 15 0 to 40 120V ACVAC 
0 to 60 0105 120/220 ACVAC 
Constant Current Operation 
18 20 _ 100 to 240 V ACVAC 
30 to 60 Low Range: 3 ; High Range: 2 120/220V AC +/ to 10%VAC 
35to 60 Low Range: 0-10; High Range: 0-5 — 120/220V AC +/ to 10%VAC 
36 10 100 to 240 V ACVAC 
60 5 100 to 240 V ACVAC 
Current Limit - 0% to 100% 
0 to 30 0103 110/240V АСУАС 
01080 010 60 100 to 240V ACVAC 
1 to 32 0 to 30 120V ACVAC 
1 to 60 01015 120V ACVAC 
5to 150 0.04 to 10.4 100 to 240V ACVAC 
60 25 110/220 VAC +/ to 10 %VAC 


Automatically Recalculate Voltage and Current Limits 
150 10 
Current Limit - 5% to 100% 


0 to 30 0103 
0106 
01035 01010 
0 to 60 0102 
31014 12 @ 13.8V DC 
Accessory 


Test Lead Set, Includes 1 Pair of Each 48" Long Leads (Straight to Retractile Stacking Plug), Large Insulated Alligator Clips, Standard Alligator 


110/220 VAC +/ to 10 %VAC 


120/240V ACVAC 
120/240V ACVAC 
110/240V ACVAC 
120/240V ACVAC 
120/230V ACVAC 


"d [7 9." ` 
(43-244 


ЕХТЕСН 


INSTRUMENTS ғ. 


Current Transformers 


Item 
= и Primary Range No. 
and Shunts for Digital Solid Core Current 
and Analog Panel Meters “сю 
0 to 50A 126458 
g 0 to 75А 126459 
CURRENT TRANSFORMERS 010 100A 126460 
; 0 to 150A 126461 
Produce a 5A output for each primary 010200À 126462 
range. 010 250A 126463 
0 to 300A 126464 
SHUNTS 0 to 400A 126465 
50mV shunts enable a digital or analog Dto scoa _ 126466 
panel meter to indicate higher DC currents External Portable Shunt 
than with a self-contained internal shunt. 5ADC 440G27 
Portable units are mounted in a phenolic Seis ш 
base. Switchboard units mount directly 300ADC 126456 
onto a busbar. 500ADC 126457 


Single-Output DC Power Supplies 


EXTECH 
Each includes power cord. 


5% to 100% Current Limits 

6XAA3 and 6XAA5: Short circuit protection. 
Constant voltage or current. High load/line 
regulation. Banana plug output terminals. Low 
noise/ripple. 

13X092: Dual-action voltage and current control 
with push-knob for fine and coarse tuning. 
Automatic constant current and constant voltage 
crossover. Remote control for output voltage/ 
current and On/Off. 2 custom voltage and 
current presets and 13.8V/20A factory preset. 
Overvoltage, overtemperature, and short-circuit 
protection. High RFI immunity and excellent EMI. 


B&K PRECISION 


Constant Current 

= Parallel or series connection 

= Load regulation 

67508: Overload, thermal, and short-circuit 
protection. 

2LUWS9: Overload and short-circuit protection. 
Variable voltage output at continuous operation. 
Output selectable by slide switch. 


2LUWT: Overcurrent, overvoltage, and overtem- 
perature protection. Automatically recalculates 
voltage/current limits for each setting. Output 
On/Off control. 100W max. output. 


0% to 100% Current Limits 

= Reverse polarity and overload protection 
= Parallel or series connection 

= 16 programmable preset outputs 

= In-case calibration 

= Output On/Off control 

= Selectable 10mV/10mA resolution 

= Load regulation 

Each includes RS-232-to-TTL cable and 
software. 


5% to 100% Current Limits 

= Reverse polarity, overload, thermal, and 
short-circuit protection, except 17197 
reverse polarity and overload only 

= Load regulation 

= 0 to 30V models offer constant voltage and 
current and parallel or series connection 

= 0 to GOV and 0 to 35V models 
offer current limiting, constant 
current, or voltage operation 


Ripple Volts Mfr. Item 

Regulation Line Volts Regulation Meter Type Display Model No. 
0.5mV 0.1% + 3mV Dual LCD = 382202 6XAA3 
0.5mV 0.1% + 3mV Dual LCD = 382200 6XAA5 
»5mVrms 20mV Digital Dual LED 382275 13X092 
10 mVrms 80mV (+/-10% variation) 2 Digital 3 Digit LED 1692 2LUW9 
2.0 mVrms 0.01% + 3mV 2 Digital 4 Digit LED 9110 2LUW7 
«5 mV <20mV Digita Dual LED 1688B 46F062 
1 mVrms 0.01% + 3mV Digita Dual LED 1737 46F063 
1 mVrms 0.01% + 3mV Digital Dual LED 1747 46F064 
<5 mV <20mV Digita Dual LED 1687B 46F061 
<5 mV <20mV Digita Dual LED 1685B 46Е060 
«5 mVrms «0.05 % + 1mV Digita Dual 3 Digit LED 1670A 20FP71 
60 mVpp 0.02 + іту Digita 5 Digit VFD 9115 20VD83 
25 mVrms >or Equal To 20mV 2 Digital 3 Digit LED 1901B 49ЛҒ90 
>5 mVrms >or Equal То 20mV 2 Digital 3 Digit LED 1902B 49AF91 
»or Equal 10 mVrms »or Equal 17mV Digita 4 Digit VFD XLN15010-GL 20/078 
220 mVp-p >or Equal to 0.01% + 15 mV — Digital Масиит Fluorescent Display 9205B 794LC1 
250 mVp-p >or Equal to 0.01% + 15 mV — Digital Vacuum Fluorescent Display 9206B 794LC2 
>іту >or Equal То 0.01% + 3mV — 2 Digital 4 Digit LED 1735A 17197 
2imV >or Equal То 0.2%+2mV 2 Digital 4 Digit LED 1743B 3CE32 
»imVrms >0.02% + 2mV Digita Dual 4 Digit LED 1745A 20FP73 
>іту >or Equal То 0.01% + 3mV_ 2 Digital 4 Digit LED 1715A 3WU40 
>10т\/ RMS >or Equal To 0.8% 2 Analog = 1686A 67508 
TLPS 2LUY3 


Clips with Rubber Boots, Spade Lug Adapter 6mm, Insulated Shrouded 4mm Banana Plug Adapters, and Remote Sensing Leads 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Adapters & Static Grounding 
RF Adapter Kits Pomona 
Mfr. Item 
Includes Model No. 


N-Type Male and Female, BNC Male and Female, TNC Male and Female, SMA Male 

and Female, Coupler, Double Banana Plug, Double Binding Post 

BNC Female/N-Type Male, SMA Female/N-Type Male, SMA Male/N-Type Male, SMA Male/N-Type Female, SMA 
Female/N-Type Female, SMA Female/TNC Male, SMA Female/BNC Female, SMA Male/BNC Male, SMA Male/ 
TNC Female, SMA Female/TNC Female, SMA Male/BNC Female, SMA Male to Female Right Angle, SMA Male to 72934 30PH72 
Male, BNC Male/N-Type Female, N-Type Female to Female, BNC Male to Male, N-Type Male to Male, SMA Male/ 

TNC Male, TNC Male/BNC Female, BNC Female to Male to Female, TNC Female to Female, BNC Female to Female 

to Female, BNC Female to Female, SMA Female to Female, SMA Male Termination, SMA Female/BNC Male 

N-Type Male and Female, BNC Male and Female, TNC Male and Female, SMA Male and 

Female, Coupler, Double Banana Plug, Double Binding Post, UHF Male and Female, Mini 5748 30PH71 
UHF Male and Female, F Male and Female, RCA Male and Female, Signal Sampler 


5698 30PH70 30PH72 


30PH63 30PH74 
30PH97 BNC Ad t omona’ 
apters P 
Frequency Voltage Item 
Adapter Type Contact Material Range (Hz) Rating No. 
Beryllium Copper Body Material E 
Female to Male Brass/Beryllium Copper DC to 12.4 GHz 335 Vrms 30PH63 
Male to Female Brass/Beryllium Copper DC to 12.4 GHz 335 Vrms 30PH64 
Brass Body Material 
Pomona Bulkhead Beryllium Copper DC to 500 MHz 500 Vrms 30PH65 
Female Panel Beryllium Copper — 500 Vrms 30PH60 
Female to Female Beryllium Copper — 500 Vrms 30PH61 
Component Boxes Male to Female to Female Brass/Beryllium Copper — 500 Vrms 30PH66 
Phone Plug Beryllium Copper — 500 Vrms 30PJ22 
Item ermination Brass/Beryllium Copper DC to 250 MHz/250 to 500 MHz 500 Vrms 30PH74 
Features H w D No. Nickel Plated Brass Body Material 
R 1.38in 225іп  1.13in 30РН94 Female to Double Banana Plug Gold Plated Beryllium Copper — 30V AC/60V DC — 3T045 
2.64in 425in 1.71іп 30РН95 Female to Female Gold Plated Beryllium Copper = 30V AC/60V DC 3T037 
BNC Female 1.13 іп  2.25in 0.88іп 30РН92 Female to Female to Female Gold Plated Beryllium Copper = 30V AC/60V DC 31038 
Connectors 1.38in 2.25іп  1.13in 30РН96 Male to Double Binding Post Gold Plated Brass = 30V AC/60V DC 31048 
BNC Male and 113in 1.5іп 0.88іп 30РН97 Polypropylene Body Material 
Female Connectors 1.13in —2.25in  0.88in 30РН93 Feamale to Binding Post Brass = 30V AC/60V DC 30РН59 


Item Pkg. 
Features Brand No. Qty. 


Antistatic Heel Strap 3 Е өсе Pomona D E S с о 


Blue, Elastic Hook and Loop Closure, Cross-linked Tire Grade Rubber _ 4ECUT 1 


Will Not Leave Black Marks on Floor, 1 megohm Resistor H H 
Cross-linked Tire Grade Rubber Will Not FE Black Marks Static Grounding Components, 
on Floor, Elastic Hook and Loop Closure, Yellow ag 4ECUB 20 - 
Antistatic Table Mat Kits, Systems, and Tester 
Blue mat has 3-layer construction to maximize dissipation 505 3BU23 1 S ( с 
Antistatic Table Mat, Green Protect sensitive electronic components from static 
0.065 in Thick, Lead Free, Nitrile Rubber = 4ECV1 1 j j 
0.138 in Thick, Lead Free, Nitrile Rubber — 4ECU9 1 charge during assembly, repair, and transport. 
Elastic Wrist Strap Kit 
7 Strand Tinsel Wire, Lead-free, ROHS Compliant = 4ECU6 1 
Adjustable Elastic Wrist Strap Kit: wrist strap, cord, and alligator clip Pomona AKK39 1 
Lead-free, ROHS Compliant — 4ECV9 1 
Grounding Strap 
Medium Desco 8P766 1 
Heel Grounding Strap 
1) Megohm Resistor, and 2-Layer, Blue/Black Sole, Dissipative, 
UER Heel Grounder,3/4 Elastic Loop й 805 20FX03 1 4ECV7 
1 Megohm Resistor, Burgundy Hook And Loop, Effectively Grounds Mobile 
Personnel When They Are In Contact With Conductive And Dissipative Flooring, SCS 3XJZ2 1 4ECU7 4ECV9 
ESD SP9.2 Type A, Moderate Heel Contact Area, No-Slip Black Sole 
NonMarring,Hook and Loop Closure,1 Megaohm Resistor Desco 9W661 1 
Hi-Visibility Grounding Strap 
1 Megohm Resistor, ESD SP9.2 Type A, Grounds Mobile Personnel When In scs 3XJV3 1 
Contact With Conductive And Dissipative Flooring, Yellow-Green Glow Strap 
Metal Wrist Strap Kit 
Lead-free, RoHS Compliant — 4ECW2 1 
Static Control Cord, Straight 
Black PVC Cord and 7 Strand Tinsel Wire With Strain Reliefs at Both Ends, 
First End Straight Barrel Type Banana Jack, Lead-free RoHS Compliant, — 4ECV7 1 
Second End Spring Loaded / in (4mm) Socket Connector 
Static Control Kit 
Portable 18 x 22 in Anti-static Mat — 4ECWA 1 
Portable 22 x 24 in Static-safe Work Mat — 4ECW5 1 
Static Control Wrist Strap 
Flexible Stainless Steel Band, Stainless Steel Back Plate, 1M Ohm Resistor and 4mm Snap = 4ECW1 1 
Non Allergenic Elastic Band with Silver Conductive Fibers, Stainless un 4ЕСУ8 1 
Steel Back Plate, 1M Ohm Resistor and 4mm Snap 
Static Shielding Bag 
Lead-free RoHS Compliant, Amino-free, Non-corrosive, 
Meets EIA-541 for Static Shielding Packaging = AECV2 100 
Wrist Strap 
Dual Wire, Mono Plug Connection SCS 29AH06 1 
Wrist Strap Tester 
Touch-type-on-demand tester for wrist strap and ground cord. 
Provides ground point for continuous protection and convenient Pomona AKK43 1 
use. Test static control wrist strap for correct operation 
Wrist Strap Workstation Monitor 
Monitors Resistance/Voltage, Worksurface Ground 
Connections and Tool Ground Connections 565 30075 1 ЗЕСУ2 акказ 
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TEST INSTRUMENTS Scan. Order. Done. 
Finders & Tracers Details on page A1. 


1: 
En 
Ta 
23V746 1TZR6 


1TZP4 


созса Wisrwano EXTECH 


DU Circuit Breaker Find 
Breaker ID Pro 300 cu ui eake . e 5 "I" TRA 
poumon Flashing LED indicator and audible tone quickly identify specific circuit breakers or fuses. 
Finders also identify and troubleshoot energized outlets. Feature easy-to-read display and 
56HN46 include at least 1 transmitter/receiver. GNZF8, 6PFG2, and 56HN46 have automatic sensitivity 
adjustment. 23V745 and 23V746 have visual and audible indicators. 
Voltage Breaker/Fuse Audible Battery Mfr. Item 
Range Includes Identification Indicator Type Brand Model No. 
Circuit Breaker Finders 
80 to 300V AC — Yes No — Zircon 71263 56HN46 
90 to 120V AC Batteries Installed, Receiver, Transmitter, Users Manual Yes Yes 9v Amprobe BT-120 6NZF8 
9V Battery, OIPM, Receiver, Transmitter Yes Yes 9/ Westward 23V745 23V745 
90 to 250V AC Carrying Case, Light Fixture Adapter, Receiver, Test Leads, Transmitter Yes Yes 9v Amprobe BT-250 120593 
110/240V AC 9V Battery, OIPM, Receiver, Transmitter Yes Yes 9/ Westward 23V746 23V746 
120V AC Battery, Receiver, Transmitter Yes Yes 9v Zircon 64070 6PFG2 
Digital Transmitter with GFCI Receptacle Tester, Receiver Yes Yes 9v Extech CB10 1Т7Р4 
Electrical Troubleshooting Kit 
Includes CT20 Continuity Tester, DV20 AC Voltage Detector, Flashlight and Carrying Case, Mfr. No. CB10 Circuit Breaker Finder, Wire Tracer Extech CB10-KIT 1TZR6 
Accessory 
Alligator Plug/Lighting Adapter Westward 23V747 23V747 


ы 


55AX71 


460J50 


30ZX17 


Circuit and Wire Tracing Kits Фененше Ут, 


Trace energized/de-energized circuits without power interruption, locate individual wires in a bundle, and locate shorts and ground faults. 


Traces Wires in 


Non- 
Voltage Metalic Audible Battery Mfr. Item 
Range Includes Conduit Conduit Floors Walls Indicator Type Brand Model Мо. 
Circuit Breaker Finder 
0 to 750V АСЛУ DC (2) 12 ft Leads, Batteries, Hard Carrying Case, Outlet Adapter, Receiver, Transmitter Yes Yes Yes Yes Yes (2) AA Greenlee CS-8000 2NRW4 
Circuit Seeker 
0 to 600V АСЛУ DC (2) Alligator Clips, (2) Extension Leads, AC Blade, AC Plug Adapter, Carrying Case Yes No Yes Yes Yes (4) AA Greenlee CS-5000 490778 
Circuit Tracer Kit 
Hard Carrying Case, LED Receiver, Test Lead Set, Transmitter No No No Yes Yes (4) AA IDEAL 61-955 307Х16 
0 to 600V AC/V ОС На! Carrying Case, OLED Rotating Receiver, Test Lead Set, Transmitter No No No Yes Yes (4) AA IDEAL 61-957 307Х17 
Battery Pack, Hard Carrying Case, Inductive Clamp, OLED y 
Rotating Receiver, Test Lead Set, Transmitter No No No Yes Yes (4) AA IDEAL 61-959 307Х18 
Wire Tracer 
12) Rechargeable Batteries, (3) Battery Chargers, Accessory Kit, Hard А 7 
010 600V ACV DC arrying Case, Receiver, Signal Clamp, Test Lead, Transmitter No Yes Yes Yes Yes (12) AA NiMH Amprobe AT-6030 460450 
0 (12) AA Batteries, Accessory Kit, Hard Carrying Case, Receiver, Test Lead, Transmitter| Мо Yes Yes Yes Yes (12) AA Amprobe AT-6020 460J49 
(12) Batteries, Accessory Kit, Receiver, Soft Carrying Case, Test Lead, Transmitter Yes Yes Yes Yes Yes AA Amprobe AT-6010 55АХ71 
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TEST INSTRUMENTS 
Locators 


іса Megger. RIDGID 
Underground Utility Locators 


Receiver (locator) and transmitter combine 
to trace buried wire, pipe, and cable lines 
to help avoid injury or underground utility 
damage during excavation operations. 


LOCATORS 


Amprobe Underground Utilities 
Locator—Digital signal processing enables 
variable filtering, signal amplification, and 
noise reduction. Measures energized circuits 
with included inductive transmitter. Features 
fused voltage protection and 50/60 Hz 
passive tracing. 


Leica Underground Utility Locator— 
Locates and traces energized lines up to 

10 ft. deep. When used with the signal 
transmitter (Digitex), range can be over 5000 
ft. and detect de-energized lines and pipes. 
Inductive and direct signal capabilities with 3 
different frequencies. 


Megger Split Box Pipe/Cable Locator— 
Finds buried manhole covers and traces 
energized or de-energized cables up to 
several miles. Peak and null detection. 126 
kHz output frequency. Inductive transmitter 
allows measurement of energized circuits. 


RIDGID Utility Locator—Antennas receive 
active and passive signals from all directions. 
Inductive and direct connection. Transmitter 
sold separately. 


RIDGID High-Frequency Utility Locator— 
Can be configured with up to 30 frequencies. 
Continuously searches passive power and radio 
bands to locate and avoid unknown metal- 

lic lines. Traces energized lines and sondes 
(beacons) simultaneously. Inductive and direct 
coupling. 


ACCESSORIES 


Leica—Property connectors in 2VCX9 connect 
Signal Generator 2VCX5 to any standard 120V 
outlet to locate outside power supply. Service 
Tracer Mouse 2VCY1 is a dual-frequency 
standard sonde used with service locators 

and tracers to trace nonmetallic pipe. Signal 
Generator 2VCX5 includes connection cable set 
containing earth spike, and crocodile connec- 
tion cable. 


RIDGID Inductive Signal Clamp—Where 
direct connect is not possible, fits around 4" 
lines to apply a signal to cable or pipe. For use 
with RIDGID transmitters, sold separately. 


498X84 


RIDGID Transmitters—Use with RIDGID utility locators to locate 
buried utility lines. 


1DPH3 can transmit dual frequencies and audibly confirms good 
circuits; with two 10-ft. coil connectors. 1DPH4 displays line resis- 
tance, current flow, and power; with two 25-ft. coil connectors. 


2YCA4 induces at 8 kHz and 33 kHz for longer trace lines and low- 
distortion locates. Displays line resistance and current flow; with 
grounding stake and two 10-ft. coil connectors. 


Battery Mfr. Item 
Description Depth Underground Display Audible Alert Type Model No. 
Underground Utility Locators 
Amprobe - 
Underground Utiities Locator 208 LCD Yes 6 CIE UAT-620 498X84 
Leica 
" LED Signal Strength Display Gives Peak Reading А 
Underground Utility Locator Up to 10 ft When Unit is Directly Over Service, Depth Estimation Yes (6) AA Batteries LEICA DD120 21СХ4 
m ; Can Exceed 15 ft, Depending on Soil i 
Utility Service Locator Conditions and Transmitter Output LCD Yes (6) AA Batteries 00120 DEPTH KIT 546Е17 
Megger 
Split Box Pipe/Cable Locator = = Yes (6) C Batteries 656902 3J693 
RIDGID 
" " Backlit Mapping Display Yes (6) C Batteries 21893 1DPH2 
M Can Exceed 15 ft, Depending on Soil : : < 3 = 
Underground Utility Locator iti R LCD Mapping Display With Continuous Depth, Tracing i 
Conditions and Transmitter Output Line, And Proximity Signal Strength Indicators Yes (6) C Batteries 22163 2YCA5 
Operating Mfr. Item 
Description For Use With Features Frequency Powered By Model No. 
Underground Utility Locator Accessories 
Leica 
Property _ n _ zm PROPERTY 2VCX9 
Connection Set CONNECTION SET US 
Service Tracer Mouse = = 33 kHz E MINI SONDE 8/33 — 2VCY1 
Signal Generator 2VCX4 Service Locators, Mfr. No. 500i Direct Connection, Induction, Use Signal Clamp 8, 33 kHz (4) C Batteries DA220 1 WATT 2VCX5 
DIGITRACE 50, DIGITRACE 80 Service 
Tracers, Mfr. No. DIGICAT 550i Service Fits Two Main Service Locating, Large _ _ 
Carry Bag Locators, Mfr. No. DIGITEX 100T Signal Size, Tracing Instruments 850276 2vcv2 
Locator and Mfr. No. DIGITRACE 30 
RIDGID - _ 
Inductive Signal Clamp AL RIDGID Seek Tech Ling Transmitters, Ergonomic Handle, Removable Coiled Cord 8 to 262 kHz - 72963 793K39 
А E Т Direct Connect Using Attached Clips, Induction from ; 
Transmitter Mfr. No. SR-20/21893 and Mfr. No. SR-60/22163 Optional Inductive Signal Clamp and Transmitter Coils 1, 8, 33 kHz (6) C Batteries 21898 1DPH3 
; б ? Direct Connect Using Attached Clips, Induction from ; 
Transmitter Mfr. No. SR-20/21893 and Mfr. No. SR-60/22163 Optional Inductive Signal Clamp and Transmitter Coils 0.128, 1, 8, 33 kHz (8) D Batteries 21903 1DPH4 
Transmitter Mfr. No. SR-20/21893 and Mfr. No. SR-60/22163 Speed, Versatility 10 to 490 kHz (6) D Batteries 49338 2YCA4 
Ferrous Metal Locators CST/berger 
CB . В 
ce Instruments locate iron, survey- 1ELKS and 1ELK6 with Erase—Detect metals 
ышы ors’ markers, valve covers, and up to 15 ft. underground. Aluminum sensor tube 
Gable Length Meter other ferrous objects under- allows use in various weather conditions. Erase 
Measures copper and aluminum cables, ground, underwater, or in snow. button helps distinguish between target item. 
run Each includes soft case. and interfering items. With high-tech magnetic 
and covers the major wire gauges. sensors and electronic balancing. LCD with 
Automatic temperature compensation; 3XA25—LCD with digital bar digital numeric and bar oraph Ha lays, plus 
reads in feet and meters. Milliohm graph. Sensitivity switch allows К, line indicator. ate ГА Е. h 
measurement capability measures from manual adjustment. und Qu to locate visuall g bar grap 
15 to 30,000 ft. 5-yr. warranty. y y. 
Mfr. Item 
Connector Item Description Model No. 
Type Includes No. Ferrous Metal Locator 19-550 3XA25 
in fli Abrasive Pad, Copper Calibration Magna-Trak MT202 Magnetic Locator 19-202SC 1ELK5 
Kelvin Clip Leads ваг, Soft Carrying Case, Test Leads 29М95 Magna-Trak 102 Magnetic Locator 19-557 1ELK6 1ELK6 
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TEST INSTRUMENTS Scan. Order. Done. 
Tachometers Details on page А1. 


Nider 


J Combination Tachometers ЕХТЕСН Афр ооо тиет мро 
4GE84 


Handheld instruments offer Tachometers with Infrared Tachometer 4FKR9—Measures sensor 3WB47, sold separately on 
surface and noncontact Thermometer—Make rotational and surface speed, with page 565. Tripod mountable. 
measurement choices. Each contact/noncontact speed selectable rpm/length units using 
includes batteries. NIST measurements and noncon- the infrared beam or adapter. 
models include certificate tact surface temperature Includes 6 adapters, reflective 
and calibration documents. measurements. tape, and carrying case. 
EXTECH = IR temp. range -4° to 600°F = Meter/foot/inch length 
AMPROBE measurements 


Instrument 4YE86 includes 12" 
reflective tape. Kit 4YE87 adds 
remote contact assembly with 
concave and convex tips, 10cm 
linear scope wheel, 5-ft. reflective 


tape, and carrying case. 
Tachometers and Laser 

Tachometers—Laser light Tachometer 6NGZ4—Makes MONARCH INSTRUMENT SHIMPO 

source, except 8PMK7 and — contact/noncontact speed Laser Tachometer and 

22DC94 have visible light | measurements with noncon- Kit—Pocket Laser Tach 200 is a 
source. Each includes tip(s) tact rpm. Infrared light source. 32-function tachometer/rateme- 
and wheel for contact read- Features selectable units іп ter, totalizer/counter, and timer 
ings and reflective tape for contact mode and data hold. (stopwatch). Fixed decimal points. 


Tachometers—Measure rotational, 
linear, and surface speed plus total 
length. 10-measurement memory. 
Complete with 2 cone tips, funnel 
tip, extension shaft, and carrying 


: Includes cone and funnel i A и 
xoc contact tips and reflective a шз пыш. case pagdi Wheel included G 
41D940 and 41D941 also tape 2. Accents remote optical with 21YD75 and 21YD76, 12" with 
measure length. i pes. accep p 21YD77 and 21YD78. 
Noncontact Contact Calibration Working Mfr. Item 
ppeserintion Speed (FPM) RPM Range RPM Range RPM Accuracy Memory Display Certificate Distance Model No. 
xtech 
0106560 21099,299 210 20,000 +/-0.05% +1 Digit 10 Data Sets Backlit LCD No 16 RPM33 410940 
Laser 0106560 2 to 99,999 2 to 20,000 +/-0.05% +1 Digit 10 Data Sets Backlit LCD Yes 1.6 ft RPM33-NIST 410941 
achometers 0.20 їо 6560 1010 99,999 0.5to 20,000 0.05% of Reading +1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LCD No 6.5 ft 461995 1PX61 
0.2010 6560 1010 99,999 0.510 20,000 0.05% of Reading +1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LCD Yes 6.5 ft 461995-NIST 2HZB9 
achometers 0.20 to 6560 510 99,999 0.5 to 20,000 0.05% of Reading +1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LCD No 0.5 ft 461895  8PMK7 
0.2010 6560 510 99,400 0.510 20,000 0.05% of Reading +1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LCD Yes 0.5ft 461895-NIST 220694 
Tachometer 0.2010 6560 101099,999 0.510 20,000 0.05% of Reading +1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LCD No 6.5 ft  RPMIO  4GE84 
wv Infrared 0.2010 6560 101099,999 0.510 20,000 0.05% of Reading +1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LCD Yes 6.5 ft RPM10-NIST 2HZC1 
Amprobe 
achometers —3t0 30,000 10 to 99,999 10100 19,999 +/-1% of Reading +/-2 Digits No LCD No ift  TACH-10  6NZG4 
0.4010 6550 110 99,999 110 19,999 +/-0.02% +/-1 Digit Built in LCD No 2ft — TACH-20 4ҒКВ9 
Monarch 
Laser 0.16 to 6562 5 to 200,000 0.5 to 20,000 +/-0.01% of Reading Last/Min/Max 5 Digit +5 Alpha Numeric LCD Yes 20 ft PLT200 AYE86 
achometers 0.1610 6562 5 to 200,000 0.5 to 20,000 +/-0.01% of Reading Last/Min/Max 5 Digit +5 Alpha Numeric LCD Yes 25ít РІТ200 КІТ 4ҮЕ87 
Shimpo 
0.40 to 12,500 610 99,999 0.81025,000 +/-0.006% of Reading +/- 1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LCD Yes 20 ft — DT-208LR 21Ү075 
0.40 to 12,500 610 99,999 0.810 25,000 +/-0.006% of Reading +/- 1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LED Yes 20ft —DT-207LR 21YD76 
0.80 to 25,000 61099,999 0.81025,000 +/-0.006% of Reading +/- 1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LCD Yes 20 ft um 21YD77 
Tachometers 0-80 to 25,000 610 99,999 0.8 10 25,000 +/-0.006% of Reading +/- 1 Digit Last/Min/Max 5 Digit LED Yes 20 ft ЖЕЛДЕН 21Ү078 
Last/Min/Max/10 user 
0 їо 6560  6to 99,999 6 to 25,000 — logged measurements, Digital LCD Yes 6ft MT-200 45AE68 
retained for 5 minutes 
А Available 
0.40 to 12,500 6 to 99,999 1 to 25,000 — 1000 Readings — Separately — DT-2100 49/Ү90 
жаста . Nīidec 
Digital Contact Tachometers EXTECH sHIMPO 
Extech—Each includes inter- Shimpo—Measure rotational, linear, and 21YD68 and 21YD69 have a 12" 
changeable cone, flat tips, surface surface speed plus total length. 10-measure- wheel for enhanced accuracy with 
speed wheel, carrying case, and ment memory. Each includes 2 cone tips, high-speed readings. 
AA batteries. funnel tip, extension shaft, speed wheel, = Digital 
» Digital carrying case, and AA batteries. 21YD66 and = Last/max./min. recall 
= Max./min. values 21YD67 have a standard 6" speed wheel. = 16 selectable units 
Contact Calibration Mfr. Item 
Дет Speed (FPM) RPM Range RPM Accuracy Display Certificate Model No. 
Extec 
Tachometer — 020106560. 0.5 10 20,000 +/-0.05% 5 Digit LCD No 461891 1PX59 
3to 6560 10 to 20,000 +/-0.1% of Reading +2 Digits = No 461750 8PPJ5 
Shimpo 
0.05 to 12,500 0.10 to 25,000 +/-0.006% of Reading +/- 1 Digit — 5 Digit LCD Yes DT-105A 21YD66 
0.0510 12,500 0.10 to 25,000  +/-0.006% of Reading +/- 1 Digit | 5 Digit LED Yes DT-107A 21YD67 
1PX59 21YD68 Tachometer -9'49 to 25,000 0.10 to 25,000 — +/-0.006% of Reading +/- 1 Digit — 5 Digit LCD Yes DT-05A-S12 21ҮП68 
0.10 to 25,000 0.10 to 25,000 +/-0.006% of Reading +/-1 Digit 5 Digit LED Yes DT-107A-812 — 21YD69 


Noncontact Tachometers EXTECH %фунонясн юткімет WESTWARD 


Each includes reflective tape for targeting. 5URHO also Monarch Instrument—Pocket Tach 99 accepts tripod 
includes USB cable. mount. With AA batteries. 


Extech—Employ a laser light source for noncontact rpm = Autoranging 


measurements from long distances. On-target indicator. * d ed last reading 
With 9V battery. І сіта! pol 


= LED light source 


a Max./min. values 


Noncontact Calibration Working Mfr. Item 
Item RPM Range RPM Accuracy Display Certificate Distance Model No. 
Extech 
Laser Tachometer 2 to 99,999 +/-0.05% 5 Digit LCD No 1.6 ft 461920 1TZP5 
Tachometer with Counter 2 to 99,999 +/-0.05% 5 Digit LCD Yes 1.6 ft 461920-NIST 6RGLO 
Monarch i 
Tachometer 5t099,999 +/-0.01% 4/-1 Digit э Оюп з а No 3ft PT99 4ҮЕ85 
Westward 
Tachometer 10 to 99,999 +/-0.04% +/-2 Digits LCD No 0.65 ft 5URHO 5URHO 
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TEST INSTRUMENTS 
Stroboscopes & Tachometers 


Stroboscopes and Tachometers 


Basic Stroboscopes and Kits—Digital 
control. Superbright LED or xenon flash- 


EXTECH 


Digital Stroboscope/Tachometer— 
Handheld instrument has xenon 
flashtube light source. Includes 6-ft. 


power cord and lamp. 
FLUKE 


Digital LED Stroboscope—High- 


intensity 7-LED array in high-efficiency, 


uniform-flash LED light source, which 


combines with digital pulse wi 


modulation to return exceptionally sharp 


images at high speeds. 
MONARCH INSTRUMENT 


dth 


Rechargeable digital strobes provide 
continuous safe, cool operation. Fully 


à : | Я 5-digit display. 
backlit LCD. Each includes standard charger/supply for continuous operation. 9 рау 
120V charger for internal rechargeable | Mfr. Item 
battery. Battery life: LED 8 hr. and xenon д е" For Use With Brand... Motel No. 
2 hr. Kits add spare lamp and carrying Digital Stroboscope Lamp 1UFK8, 1UFK9, 1ULF1 to 1ULF3 Monarch L-1903 1ТС14 
case Digital Stroboscope Lamp 461831, Mfr. No. 461830 Extech 461834 5AY37 
` Latching Carrying Case {UFK8, TUFK9, TULF1, TULF2 Monarch CC-7 1TC40 
Remote Optical Sensor 1UFL1 to ТОРЕЗ Monarch ROS-P 3WB47 
Flashes Power 
Extech Item per Minute RPM Range Res. Flash Duration Display Вед. 
есі 
Un Stroboscope 100 to 10,000 — 100to 10,000 0.1 fpm 60 to 1,000 usec 4 Digit LED 115V AC 60 Hz 
luke 
йа LED Stroboscope 30 to 300,000 — 0.1 to 1.0 fpm 1 to 33,333 usec LCD Alphanumeric (3) AA Batteries 
опагс! 
Basic Battery LED Strobe 30 to 500,000 — 0.01 fpm Adj. їо 14°/3,000 usec — LCD Alphanumeric — 115/230 50/60 Hz 
Basic Battery LED Strobe Kit 30 to 500,000 = 0.01 fpm Adj. їо 14°/3,000 usec ІСІ Alphanumeric — 115/230 50/60 Hz 
Basic Stroboscope 30 to 10,000 — 0.01 fpm 8 to 20 usec 6 Digit LCD Rechargeable NiMH 
Basic Stroboscope Kit 30 to 10,000 — 1fpm 8 to 20 usec 6 Digit LCD Rechargeable NiMH 
Deluxe Battery LED Strobe Kit 30 to 500,000 О0о 500,000 0.01 fpm Adj. їо 14°/3,000 usec LCD Alphanumeric 115/230 50/60 Hz 
Digital Stroboscope 30 to 20,000 — 0.01 fpm 8 to 20 usec 6 Digit LCD Rechargeable NiMH 
Digital Stroboscope 30 to 999,999 0 їо 999,999 0.001 tpm Adj. їо 14°/1,000 usec LCD Alphanumeric 115/230 50/60 Hz 
Digital Stroboscope Kit 30 to 20,000 5 to 250,000 0.01 fpm 8 to 20 usec 6 Digit LCD Rechargeable NiMH 
Digital Stroboscope Kit 30 to 999,999 010 999,999 0.001 tpm Adj. їо 14°/1,000 usec — LCD Alphanumeric — 115/230 50/60 Hz 
Digital Stroboscope Kit 30 їо 999,999 0 to 999,999 0.001 fpm Adj. їо 14°/1,000 ивес ІС Alphanumeric — 115/230 50/60 Hz 
Phaser Battery LED Strobe 30 to 500,000 ^ 0to 500,000 0.01 fpm Adj. to 14°/3,000 usec LCD Alphanumeric 115/230 50/60 Hz 
Phaser Battery LED Strobe Kit 30 їо 500,000 ^ 0 to 500,000 0.01 fpm Adj. їо 14°/3,000 иѕес — LCD Alphanumeric 115/230 50/60 Hz 
Pocket LED Strobe 30 їо 300,000 30 to 300,000 0.01 to 1.0 fpm Adj. to 14°/3,000 ивес LCD Alphanumeric 115/230 50/60 Hz 
audet LED Strobe Kit 30 to 300,000 30 to 300,000 0.01 to 1.0 fpm Adj. to 14°/3,000 usec ІС Alphanumeric 115/230 50/60 Hz 
impo 
0.1 fpm from 60 to 9,999 fpm, 1 inr 100-240V AC 
Battery Powered Stroboscope — 60 to 12,000 0 to 12,000 fpm from 6,001 to 12,000 fpm 10 to 30 usec 5 Digit LED 50/60 Hz 
Digital Stroboscope 60 to 40,000 60 to 40,000 0.01 fpm, 0.1 fpm, 1 fpm 5 Digit Backlit LED — (4) AA Batteries 
E CH Меч hii 
Ate al «oven INSTRUMENT SHIMPO 5TDG6 Р ө 
е 
¥g-DIN Panel Tachometers and Sensors 
PANEL TACHOMETERS Proximity Sensors—For use with ^ 
‘ower 
Extech 5AY32—Permits rpm ferrous/nonferrous metals. Description Accuracy Reg. RPM 


measurements of a 1-hole gear 
or disc, eliminating the need for 


special gears. Display updates 
once per sec. Resolution: 0.1 ri 


Monarch Instrument 4KF46— 


Universal-input instrument for 


2- and 3-wire sensors requires 1 


pulse per revolution. 


Monarch 5TDG6 and 5TDG7— 


Programmable universal-input 
instruments for 2- and 3-wire 
sensors measure mph, cm/ 

sec., and other units, including 


linear rate of travel when using 2 
sensors. 1 pulse per revolution. 


2 setpoints for high/low alarm. 
RS-232C interface. 


SENSORS 


Extech Photoelectric Sensor— 


Generates a light beam with a 
0.4" (10mm) target opening. 


pm. 


Monarch Magnetic Sensor—As 
distance increases, output signal 
decreases. Includes 8-ft. cable and 


tube light source. 


Deluxe Stroboscopes and Kits— 
Multibutton keypads for х2/--2 brightness 


adjust, visual phase shift, and tach 


mode. 8 to 10 hr. run time for LED. 3-hr. 


recharge time. 


a Internal phase shift 
и TTL input/output jacks 


= Superbright 


LED or xenon 


flashtube light source 


Phaser Stroboscopes and Kit—Allows 
degrees phase shift and time delay from 
external trigger. Multibutton keypad for 
advanced intuitive control. High-power 


Extech 5AY33 measures a pulse 
when a metallic object (stud) passes 
by the sensor. Min. object detection 
size: 0.07" x 0.11" (2mm x 3mm). 


Monarch 4KF50 has an inductive 
probe that allows use with a 0.5" 
metallic target (bolt head or keyway). 


mounting nut. 


= For use with ferrous metal gear 
teeth; min. target size 0.001" 


Monarch Remote Optical 
Sensor—Stainless steel sensor 
operates up to 3 ft. and 45° from 
reflective target. Includes mount- 
ing bracket and 12" reflective 
tape. Additional reflective tape sold 


separately. 


» LED light source and 


on-target indicator 


» For use with reflective tape 


Pane 


Pane 


Shim 


Cone 


EXTECH 


INSTRUMENTS 


FLUKE. 4) MONARCH INSTRUMENT 


= External phase shift 
и TTL input/output connectors 


= Superbright LED or xenon 


flashtube light source 


PLS Pocket Strobe and Kit—Provides 
a uniform light output for visual diagnos- 
tic inspection and rpm measurements. 
Features external input for remote trig- 
gering or tachometer mode, pulse output 
and memory for up to 5 present flash 


rates. 5- to 6-hr. run time. 


SHIMPO 


Stroboscope 787YX3—Compact 
LED scope has coarse/fine tuning and 
user-defined flash rate memory storage. 


Panel Tachometers 
Extech 4 Digit LED Panel Meters 


| Tachometer 


| Tachometer 


Panel Tachometer, 0 to 5VDC Output 


Panel Tachometer, 4 to 20 mADC Output +/-0.0015% 
Sensors 

Extech 

Photoelectric Sensor 
Proximity Sensor 
Monarch 

Proximity Sensor 
Magnetic Sensor 
Remote Optical Sensor 


Description 


Accessories 

Extech 

Contact Adapters 
Reflective Tape 
Monarch 

Latching Carrying Case 
Padded Pouch 
Reflective Tape 

po 

Circumference Wheel 


Circumference Wheel 


Adapter 


Contact Adapter 


Extension Shaft 
Funnel Adapter 


DT-205LR, DT-205LR-S12, 
DT-205LR, DT-205LR-S12, 


DT-205LR, DT-205LR-S12, 
* Pkg. of 10. 1 Compatible only with Shimpo Combination Tachometers sold on page 564. 


+/-0.05% 110/220 VAC 5 to 99,990 
5 to 99,999 


lonarch 5 Digit LED Panel Meters 


+/-1 RPM 


115 V AC 


AC, 50/60 Hz 


5 to 6000 
5 to 36,000 


1 to 60,000 
110 100,000 
1 to 250,000 


For Use With 


461891, 461995, 
All Noncontac 


Mfr. No. PT99, PLT2 
All Мопсопїасі 


DT-105A, DT-107A, DT-205LR, 


DT-105A-S12, D 


Mfr. No. RPM10 
Tachometers 


00 and PLT200 KIT 
Tachometers 


DT-207LR 
-107А-512, DT- 


205LR-S12, DT-207LR-S12 


DT-105A, DT-105A-S12, 


DT-105A, DT-105A-S12, 


DT-107A, DT-107A-S12, 


DT-107A, DT-107A-S12, 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Aide 
SHIMPO 


40JW34 


5AY33 


DT-207LR, DT-207LR-S12 
DT-207LR, DT-207LR-S12 DT-ADP-200LR 


DT-207LR, DT-207LR-S12 


36J797 


Mfr. 
Model 


461830 
FLUKE-820-2 


6230-110 
6230-111 
6207-110 
6207-111 
DBL Kit 
6204-110 
6241-020 
6204-111 
6243-011 
6241-021 
PBL 
PBL Kit 
6235-110 
PLS Kit 


DT-735 
ST-1100 


Mfr. 
Model 


461950 


АСТ-1В/115 
+/-0.0015% 100 to 240 V 5 to 999,990 ACT-3X-1-1-3-1-1-0 5TDG6 
5 to 999,990 АСТ-3Х-1-1-4-1-1-0 5TDG7 


461957 
461955 


Р5-11 


М-190// 
ROS-W 


Mfr. 
Model 


461899 
461937 
CC-11 
CC-10 
T5 


ЕРМ-6 
ЕРМ-12 


СОМЕ 


EXT-SHAFT 
FUNNEL 


5AY35 
40JW34 


36J793 
36J794 
TUFK8 
1UFK9 
36J796 
1UFL1 
52VG66 
1UFL2 
52VG63 
52VG68 
36J797 
36/798 
36/799 
36801 


61HY65 
787ҮХЗ 


ЗА145 


Item 
No. 


5AY32 
4KF46 


5AY34 
5AY33 


4KF50 
4КҒ49 
3WB46 
Item 
No. 


4GE86 
2FRU1 * 


1WAD6 
1WAD2 
3A145 
21YD73 
21YD74 


21YD70 


21YD79 T 
21YD72 
21YD71 
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TEST INSTRUMENTS 
Force Gauges & Vibration Meters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


D1773 


1LYP5 


Aide 


SHIMPO EXT, 


INSTRUMENTS 


Tension/Compression Digital Force Gauges 


Measure standard and peak tension (pull) or 
compression (push) of mechanical items and 
Systems. 


SHIMPO 
= 1000 Hz sampling rate 


Selectable oz., Ib., g, or Newton units (8- to 
32-07. range) or Ib., kg, or Newton units (5- to 
1000-Ib. range). 


EXTECH 
= 5-digit LCD with reversible 


> CHOOSE: нет = LCD with reversible viewing direction viewing direction 
Shimpo Digital FSET Range No. — Gauges feature standard or peak measure- ^ Feature peak hold and zero/tare functions. 
FGE-HXY Series 0 to 200 Ib « 0 to 500 Ib 02978 ment modes, force direction indication, and 0.2 (fast) and 0.6 sec. (slow) response time 
FGE-XY Series 0005 ef oF be Oto sds Oto рутвз reversible keypad. Auto-Off can be disabled ^ settings. Each includes AA batteries. Optional 
E gne 100N 45AE77_ for continuous use with included AC adapter/ data acquisition software with RS-232 cable 
FGV Series 500N 45AE78 | i i 
FGV Series 1000N 49ДЕ79 charger. Each includes tension attachment 1CLF1 and optional USB adapter cable 1CLF2, 
0.5 Ib, 2 N, 200 g, 8 oz * 1 Ib, 16 oz, 5 N, 500 g * 10 (hook), compression attachments (chisel, flat, sold separately on Grainger.com 
А N, 10000, 2 Ib, 32 Oz «2 kg, 20 N, 5 Ib • 1010,5 | i 
FGV-XY Series Бом Чоко, 100 N. 2010-20 ig, 200N, 50 1b 01773 2. 5. thread Force Gauge/Data Loggers and Gauges 
* 100 Ib, 50 kg, 500 N « 100 kg, 1000 М, 200 Ib | ; ; : P 
Shimpo Digital Torque Meter © М i with 44-Ib. and 176-02. Capacity— 
TNP Series ...10.00 N-m, 1000 М-ст, 102.0 Kg-cm, 88.5]b-in 1786 FGE-HXY and FGE-XY—Feature peak hold. Feature load cell measurement transducer 
Shimpo High Capacity Digital — N, 500 ib әзмов2 Selectable oz., Ib., g, or Newton units (8-to with tension adapter (hook), compression 
FGV-HXY Series 1,000 Ib., 4448 N, 453.6kg 23MD81 32-07. range) or lbs., kg, or Newton units (5- — adapters (flat, cone, and chisel), and 5" 
ings m Ші, Hem — to 500- Ib. range). extension rod. 
ER Farge Gauge = 475044-NiST амаз FGV-HXY and FGV-XY—With selectable Force Gauge with 220-10. Capacity— 
Extech Diaital Force Gauge UTE — High/Low comparator, onboard min./max./ RS-232 interface for data export. Backlit 
176 AEE ama 5 DN Dit iD SIUS peak/avg./standard deviation, a em: display. Includes ш апа оне А 
6 02/5000 gm/4 +/-0.4% + 1 Di 475040-NIST 6TNH9 ous and single memory options. Software adapters (hooks), S-type load cell, and 615- 
0, 
ELO EUN +05% + 0.116, 01 19:04 N 45055 ШУ — package, RS-232/USB/analog outputs, and ^ cable. 
AC Adapter 153117 32H65 USB cable for data export and analysis. 
4 | қ А А А Айч P-CHOOSE. | CHOOSE: 
£X Tension/Compression Mechanical Force Gauges =німРО _ fiib) коп ig) 
D1784 |! | = Accuracy: +0.2% damage. Each includes compression attachments (flat, 5 50 2 20 
» Dial indicator chisel, notched, and cone), tension attachments (hook, large -10 100 i 20 
Measure tension (pull) or compression (push) in real hook, and large V-hook), extension rod, and carrying case. са Пет 
9 time or peak mode for assembly line quality control. y. Please choose: То order, specify range in Ib. or kg from ion 15 11784 
| 165-Ib. overload protection safeguards against table. kg D1785 


1AEV9 


( 


13Х135 


13X134 38NJ28 


Item Accel. Range 
Extech 2 to 656 ft/: 0 
m to 656 ft/sq sec or 0.5 
UE E to 200 m/sq sec 
Meter Kit 2 to 656 ft/sq sec or 0.5 
to 200 m/sq sec 
Pen Vibration 20.390, 200 m/sq sec, 
Meter 656 ft/sq sec 
FERT 20.39g, 200 m/sq sec, 
pranon 656 ft/sq sec 
20.39g, 200 m/sq sec, 
Datalogger 656 ft/sq sec 
Monarch 
Vibration Tester 0.01 to 19.99g 
Test Products Intl. 
0.01 g to 50g 
Vibration Meter 
0.01 g to 60g 
Vibration Tester 1to 1000 mV/g 
566 GRAINGER. 


nn 


Heavy-Duty Vibration Meters 


Batteries and carrying case are included. 
EXTECH 


Digital Vibration Meter Kits—Measure 
velocity, acceleration, and displacement. 
Feature Min./Max. and RMS or peak value 
measurement. With built-in RS-232 interface 
and LCD. Each includes remote vibration 
sensor with 3.9-ft. cable, magnetic mount, 
and holster. Can store and analyze data with 
optional software and cable 1CLF1, sold sepa- 
rately on Grainger.com. 


Pen Vibration Meter—Measures RMS accel- 
eration and velocity, with zero adjustment and 
low battery indicator. Housing is IP65 dust- 
tight and waterproof. Includes pin-tip probe, 
and magnetic mount. 


Frequency 
Range (Hz) Vel. 
0.02 to 7.87 in/sec or 
100K 0.5 to 200 mm/sec 
0.02 to 7.87 in/sec or 
18To TR 0.5 to 200 mm/sec 
10to 1K 19.99cm/s, 200mm/s, 7.87in/s 
1001К 19.99cm/s, 200mm/s, 7.87in/s 
10Hz to 1 KHz 19.99cm/s, 200mm/s, 7.87in/s 
0.01 to 19.99 in/sec, 0.1 
1010 10K to 199.9 mm/sec 
1 KHz to 10kHz Bearings, 
: 210 zio Кн; ISO 0-25 mm/sec 
z to z Bearings, 
2/10 Hz to 1 KHz ISO 0-25 mm/sec 
10 Hz to 10 kHz 720mm/sec 


Find even MORE on Grainger.com? 


EXTECH 


Enar ET INSTRUMENT 
Vibration Meter/Data Loggers 13X134 TPI 

and 43Y050—Measure velocity, accel- 
eration, and displacement. Feature Min./ 
Max., RMS/Peak/Max. Hold modes, and 
selectable sampling rate from 1 to 3600 
sec. Retain up to 99 readings, or use 
included 2G SD card to store datalogs for 
analysis. Include remote vibration sensor 
with magnetic mount on 47.2" cable. 


MONARCH INSTRUMENT 


Vibration Tester—Meter/stethoscope 
system measures acceleration, velocity, 
and acceleration enveloping. Features 
bearing gear check and LCD. Includes 
accelerometer with cable, headphones, 
magnetic base, and stinger. 


Vibration Meters— 
Easy-to-use vibration 
monitoring and analysis 
tools display vibration 
signals. Automatically 
perform vibration analy- 
sis functions based on 
machine running speed 
to help diagnose faults 
such as unbalance, 
misalignment, and loose- 
ness. Designed for use 
with assets like pumps, 
motors, fans, or bearings. 


Auto Battery Mfr. Item 

Display Power Off Data Hold Type NIST Model No. 
LCD Yes Yes QV No 407860 1AEV9 
LCD Yes Yes QV Yes 407860-М5Т 6RGK2 
LCD No Yes (4) AAA № VB400 13X135 
Backlit LCD With Disable Yes (6) AA No SDL800 13X134 
Backlit LCD With Disable Yes (6) AA Yes | SDL800-NIST 43Y050 
LCD — Yes (2) AA — Examiner 1000 6KX53 
Full Color OLED Yes Automatic (2) AA No 9070 38NJ28 
Full Color OLED Yes Automatic (2) AA No 9080 38NJ29 
Full Color OLED Yes No (2) AA Yes 9080K2 400R50 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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TEST INSTRUMENTS 


Thickness Gauges 


Coating Thickness G 


METAL TESTING 
= Ferrous metals such as steel or iron 
= Nonferrous metals such as 

brass, aluminum, or copper 


Thickness Tester—Provides auto- 
matic substrate recognition: magnetic 
induction for ferrous substrates, eddy 
current measurement for nonfer- 
rous. Features single and continuous 
measuring modes; direct and group 
working modes with memory storage 
of 400 readings: 80 direct and 320 
group. Includes user-settable high/low 
alarms, min./max./average measure- 
ment, and 1- or 2-point calibration. 
Comes with USB interface cable, 
software, calibration iron, calibration 
aluminum, precision standards, AAA 
batteries, and carrying case. 


PosiTest DFT 2GE21 and 2GE22— 
Compact digital units include wrist 
Strap, precision plastic shims, 2 AAA 
batteries, and hard carrying case. 


Features zero and 1-point calibration 
adjustments. Displays the average 
for up to 99 measurements. 2GE21 
measures coatings on steel. 2GE22 
measures coatings on steel and 
aluminum. 


PosiTector 6000—Instruments 
feature no calibration adjustment 
required for most applications, 1- or 
2-point adjustment. Average zero 
feature, mils/microns/mm switchable, 
adjustability to known thicknesses, and 
high-resolution mode. Provide audible 
and visible high/low limit alerts, 
calculations of average, standard 
deviation, and min./max. thickness. 
Standard models 12Y318 and 12Y320 
have a 250-reading memory capac- 
ity. Advanced models 12Y319 and 
12Y321 feature 100,000/1000 group 
reading memory capacity, Scan mode, 
on-screen batch annotation, and data 
transfer via USB, WFi, or Bluetooth. 


DeFelsko EXTECH REED] 


Inspection Instruments 


INSTRUMENTS 


belt clip, USB cable, PosiSoft software, 
nylon case, and NIST calibration 
certificate. 


PosiPen—Pen-type, pull-off gauge 
is permanently calibrated to measure 
small steel parts, hot surfaces (up to 
450°F), and hard-to-reach places. 
Includes leather pouch and calibration 
certificate. 


EXTECH 


PosiTest FM and GM—Permanently 
calibrated, mechanical pull-off gauges 
measure nonmagnetic coatings 

on steel only. Each includes wrist 
strap, leather pouch, and calibration 
certificate. 


NONMETAL TESTING 


PosiTector 200—Each includes 
plastic shims, protective rubber holster, 
1 bottle ultrasonic couplant, USB cable, 
PosiSoft software, nylon carrying case, 
AAA batteries, and NIST calibration 
certificate. 


2GE25 


All models include rubber holster with 12Y318 
Recording Calibration Battery Item 
Item Measuring Range Cap. Accuracy Certificate Type Brand No. 
Ferrous and Non-Ferrous Metals 
Неге /-(3% readi 0.04 mils) fi 1-(3% 
А ; +/-(3% reading + mils) ferrous, +/-(3% 
Coating Thickness Tester 010 1250 micron, 0 to 49 mil 400 reading i 0.06 mils) non- -ferrous ~~ AAA Extech 56ТН1 
0 to 80 mil 250 +/-3% (7.9 to 39 mil), +/-4(0 to 7.8 mil), +/-5% (39.1 to 80 mil) — AAA Extech 40JK42 
Coating Thickness Gage 0 to 60 mil = +/-(0.05 mil + 1%) Up to 2 mil, then +/-(0.1 mil + 1%) NIST AAA Defelsko 5URV5 
g 9 0 to 60 mil 10,000 +/-(0.05 mil + 1%) Up to 2 mil, then +/-(0.1 mil + 1%) NIST AAA Defelsko SURV7 
PosiTest DFT Coating Thickness Gage 0 to 40 10 Records Jo 1mil 3% — — Defelsko 2GE22 
PosiTector 6000 Coating 0 to 60 250 +/-(0.05 mil + 1%) Up to 2 mil, then +/-(0.1 mil + 1% NIST AAA Defelsko 12Y320 
Thickness Gage 0 to 60 100,000 +/-(0.05 mil + 1%) Up to 2 mil, then +/-(0.1 mil + 1% NIST AAA Defelsko 12Y321 
Ferrous Metals 
Mechanical z 
PosiPen Coating Thickness Gage 0.25 to 20 = +/-10% + 0.1 mil = = Defelsko 2GE25 
PosiTest FM Coating Thickness Gage 0 to 80 = +/-0.2 mil Up to 4 mil, +/-5% over 4 mil = = Defelsko 2GE23 
ов! ES GM Coating Thickness Gage 0108 — +/-0.04 mil Up to 0.8 mil, +/-5% over 0.8 mil — Defelsko 2GE24 
ectronic 
i + (0.01 mm + 3%), +/-(0.01 mm + 1%) 0 to 2.5 mm, +/-(0.5 mils 
Coating Thickness Gage 0 to 250 mil 250 E 1%) 0 to 100 тїш ы: (0.5 mils AER 100 mils, 2.5 mm NIST “ААА Defelsko 548058 
0 to 60 mil = +/-(0.05 mil + 1%) Up to 2 mil, then +/-(0.1 mil + 1% NIST AAA Defelsko SURV2 
PosiTector 6000 Coating 0 to 60 250 +H- (0 05 mil + 14] Up to 2 mil, then S401 mil 4 14) NIST AAA Defelsko 12Y318 
Thickness Gage 0 to 60 100,000 +/-(0.05 mil + 1%) Up to 2 mil, then +/-(0.1 mil + 1%) NIST AAA Defelsko 12Y319 
PosiTest DFT Coating Thickness Gage 0 to 40 10 Records +/-0.1 mil + 3% Yes = Defelsko 2GE21 
ЖЕУ 0.05 in to 7.9 in = +/-0.004 in No — Reed instruments 161Ғ01 
Ultrasonic Thickness Gauge a 500 0.002 in E un Reed Instruments 52ZK68 
Non Metals Such As Concrete, Wood And Composite 
PosiTactor 200 Coating 0.5 to 40 250 +/-0.1 mil + 3% NIST AAA Defelsko 1Ст01 


Thickness Gage 


DeFelsko CorDEX EXTECH 


Inspection Instruments = INSTRUMENTS 
UTG M (Multiple Echo)—Features EXTECH 
Compact, rugged meters for 


through-paint capability to measure the 
metal thickness of a painted structure nondestructive thickness measure- 
ments. 20LK16 features a 5 


without removing the coating. 
CORDEX INSTRUMENTS MHz probe, dot-matrix display, 
high-impact housing, and ability 


075000 Intrinsically Safe—ProvideS о capture minimum thicknesses. 
nondestructive testing and predictive IP54 rated. 20LK17 includes echo- 
maintenance on pipelines and fixed to-echo option to reduce coating 
equipment in hazardous locations. Built-in ^ errors В-ѕсап, and vibrate on 
RFID+ software tags measurements with ^ alarm. 20LK18 has a color LCD, 
their locations along the pipeline and then jive waveform, file compare feature 
organizes the data to give engineers the а a real-time corrosion monitor, 
view at any specific location. Corrosion ^ qynamic change of waveform color 
mode helps identify thinning spots. on alarm, and grid review of saved 


Ultrasonic Wall Thickness Gauges 
DEFELSKO 

PosiTector ultrasonic thickness gauges (UTGs) 
measure wall thickness of materials such as 
steel, aluminum, plastic, and more. Flip display 
for right-side-up viewing in-hand or on work 
table. Accuracy: +0.001", +0.03mm. 250-reading 
memory. Each includes 5 MHz probe, protective 
rubber holster, couplant, USB cable, PosiSoft 
software, AAA batteries, nylon carrying case, and 
calibration certificate. Conform to ASTM E797. 


UTG С (Corrosion)—Measures the effects of 
corrosion or erosion on tanks, pipes, or any struc- 
ture accessible on 1 side only. Excellent for rough 
surfaces and heavily corroded applications. Scan 
mode for quick inspection over a large area. 


12M768 


Accuracy: +0.05mm (0.002"). readings. 
Item 

Description Measuring Range Measurement Rate Recording Cap. No. 
DeFelsko 
UTG C1, Corrosion 0.040 to 5.0 in (1 to 125mm) 6 readings/sec 250 1XTG3 
LM Through Paint 0.100 to 5.0 in (2.5 to 125mm) 3 readings/sec 250 2DPP2 20LK18 
or 
БТУ, Intrinsically Safe 0.160 - 4.00 in 1-8Hz (User Defined) 1000 Readings 12М768 
Екіесі 
Primarily Steel 0.040 in to 20 in 4to 20 sec — 20LK16 
Primarily Steel, Recording 0.040 in to 20 in 4 to 20 sec 5000 Readings 20LK17 
Primarily Steel, Recording with Color Waveform 0.040 in to 20 in 4 to 20 sec 5000 Readings 20LK18 


967 
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TEST INSTRUMENTS 
Industrial & Process Pressure Gauges 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


SASHCROFT 
aen MRS 


We're There 


Dial Industrial Pressure 
Gauges with All-Stainless 
Steel Wetted Parts 


= Available in pressure ranges from -30 to 0 in Hg 
(vacuum) and 0 to 20,000 psi at Grainger.com 


= Stainless steel housing 


Thread-mounted gauges have a bottom or back connection. Measure low and 
high positive pressures and are available in vacuum and compound ranges. 
Stainless steel wetted parts resist rust and corrosion. Commonly used for higher 
temperature process media when temperatures exceed 140°F (60°C). 
Vibration-resistant gauges are available with liquid-filled cases or propri- 
etary dry-case resistance technology for applications exposed to pulsation, 


spikes, and vibration. 


Pic gauges have laminated safety glass lenses. 
Ashcroft and Winters gauges have polycarbonate lenses. 


Nominal Dial Size Accuracy 
Standard 
*A in NPT Male - Bottom 
2] +1.0% 
Зу" +1.0% 
4 +1.0% 
e x 1.076 
+1.0% 
% in NPT Male - Bottom 
4 +1.0% 
6 +1.0% 
With Vibration Resistance 


Уд іп NPT Male - Bottom 


ТҮ +1.0% 
an 41.5% 
y +1.0% 
3% 41.5% 
LVA +1.0% 
Ya in NPT Male - Lower Back 
2] +1.0% 
% in NPT Male - Bottom 
4 +2-1-2% 


Vibration Resistance 


None 
None 
Field-Fillable 
Field-Fillable 
Field-Fillable 


Field-Fillable 
Field-Fillable 


Dry Case Vibration-Dampe 
Liquid-Filled 

Dry Case Vibration-Dampe 
Liquid-Filled 


Dry Case Vibration-Dampened 


Dry Case Vibration-Dampened 


Liquid-Filled 


«D CASHCROFT 


High-Accuracy 
Dial Process 


Pressure Gauges 


» Available in pressure ranges from -30 to 0 in Hg 
(vacuum) and 0 to 10,000 psi at Grainger.com 


= 414" nominal dial size 
= Glass lenses 


High-accuracy movement for use in demanding chemical and petroleum 
process applications. Operate at temperatures up to 150°F and higher. 


Brand 


Ashcroft 
Ashcroft 
Pic Gauges 
Pic Gauges 
Winters 


Pic Gauges 
Pic Gauges 


ned 


Ashcroft 


Ashcroft 


ned 


Ashcroft 


Ashcroft 


Ashcroft 
Ashcroft 


Pic Gauges 


Item 
No. 


K4203 
K4204 
H8415 
Н8414 
К4525 


Н8410 
Н8409 


01019 
K4201 
D1022 
K4200 
K4202 


D1021 
H8407 


K4222 


Thread-mounted with a bottom connection. Stainless steel wetted parts 
resist corrosion, rust, and many processed chemicals. 


Gauges with adjustable red max. hand allow setting a maximum set 


point against which the main pointer can be visually gauged. 


Accuracy 
Stainless Steel Wetted Parts 
*A in NPT Male - Bottom 


40.5% None 
% in NPT Male - Bottom 

None 

None 


+0.5% 
Liquid-Filled 


Vibration Resistance 


Dry Case Vibration-Dampened 


Stainless Si 
Stainless S 


Stainless Si 
PBT 


Epoxy-Coated Al 


Stainless Steel Wetted Parts with Red Max Hand 


Y4 in NPT Male - Bottom 


Phenolic 


Case Material 


eel 
eel 


eel 


uminum 


+0.5% None Stainless Steel 
Brass/Bronze Wetted Parts 
% in NPT Male - Bottom 

40.596 7 None Phenolic ] 

ak Liquid-Filled Epoxy-Coated Aluminum 
568 GRAINGER. 
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Brand 


Duro 
Duro 


Duro 
Ashcroft 
Ashcroft 
Ashcroft 


Duro 


Ashcroft 
Ashcroft 


Item 
No. 


K4221 
D7959 


D7959 
K4222 
K4218 
K4219 


K4217 


K4220 
K4216 


Find even MORE on Grainger.com? 


rat) SPAN eAsHCROFT 


Dial Industrial Pressure 
Gauges with Non-Ferrous 
Process Connections 


» Available in pressure ranges from -30 to 
0 in Hg (vacuum) and 0 to 15,000 psi at 
Grainger.com (bar units also available) 

Thread-mounted gauges have a bottom or back connection. Use when all 

stainless steel construction is not needed. Operate at temperatures up to 

150?F and higher. 

Vibration-resistant gauges have liquid-filled cases for applications 

exposed to pulsation, spikes, and vibration. 

Span gauges have acrylic lenses. 

Ashcroft and Pic gauges have polycarbonate lenses. 


19RZ18 


Case Vibration Item 
Accuracy Gauge Wetted Parts Material Resistance Brand No. 
М іп NPT Male - Bottom 
217" Dial Size 
+2-1-2% Copper Stainless Steel Liquid-Filled Pic Gauges 198218 
+1.0% Brass / Bronze Zytel Nylon Liquid-Filled Span D7962 * 
x 1.096 Brass / Bronze Zytel Nylon Liquid-Filled Span D7964 
+1.0% Stainless Steel / Bronze 304 Stainless Steel None Ashcroft К4670 
ЗУ Dial Size 
+1.0% Stainless Steel / Bronze 304 Stainless Steel None Ashcroft — K4671 
4" Dial Size 
+1.0% Соррег Stainless Steel Liquid-Filled ^ Pic Gauges Н8400 
М іп NPT Male - Center Back 
2%" Dial Size 
+2-1-2% Copper Stainless Steel Liquid-Filled Pic Gauges 198222 
4" Dial Size 
+1.0% Copper Stainless Steel Liquid-Filled Pic Gauges 198223 
% in NPT Male - Bottom 
+1.0% Copper Stainless Steel Liquid-Filled Pic Gauges Н8404 
+1.0% Copper Stainless Steel Liquid-Filled Ріс Gauges H8403 
+1.0% Copper Stainless Steel Liquid-Filled Pic Gauges 20TV64 


* Includes NIST Calibration Certificate. 


MINIERS 
«ІШ» © 


Industrial & Process 
Panel-Mount 
Pressure Gauges 


a Available in pressure ranges from -30 to 0 іп Hg 

(vacuum) and 0 to 1000 psi at Grainger.com 
Gauges feature a front- or back-flange panel mounting ring. Threaded connec- 
tion attaches to the process, pipe, or tank. Process connection and connection 
location must be compatible with the type of application as well as the size of 
the panel cutout required. K4534 has adjustable red max. pointer that allows 
setting a maximum set point against which the main pointer can be visually 
gauged. 
Back-flange gauges securely mount flush with a wall, panel, or other surface. 
Front-flange gauges have the flange positioned near or as part of the bezel 
and can be secured flush to the panel without protruding from it. 
Duro gauges have glass lenses. 
Winters gauges have polycarbonate lenses. 


ў 


Back-Flange 
K4532 


Front-Flange 
K4537 


Item 
Nominal Dial Size Accuracy Case Material Brand No. 
Back-Flange Panel-Mount with Brass/Bronze Wetted Parts 
Y in NPT Male - Bottom 
410" +0.5% Aluminum — K4532 
Back-Flange Panel-Mount with Stainless Steel Wetted Parts 
x 0.596 Stainless Stee — K4533 
4” +1.0% Stainless Stee! Winters K4534 
+1.0% Stainless Stee! Winters K4535 
+0.5% Stainless Stee! Duro K4536 
6 +0.5% Aluminum Duro K4537 
x 1.076 Stainless Stee Winters K4538 
% in NPT Male - Bottom 
6 +0.5% Aluminum Duro 442Ү27 
Front-Flange Panel-Mount with Brass/Bronze Wetted Parts 
Ув in NPT Male - Center Back 
2 +2.5% Stainless Stee! Winters K4539 
3A in NPT Male - Center Back 
2 %2.5% Stainless Stee! Winters K4540 
20%" +1.5% Stainless Stee| Winters K4541 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Digital 
K4233 


CASHCROFT «REOTEMP 
3-A Certified Sanitary Pressure Gauges 


a Available in pressure ranges from 0 to 300 psi at Grainger.com 

» Stainless steel housing 

» Stainless steel wetted parts 

Use in food, beverage, dairy, and pharmaceutical applications where high 
standards of sanitation and washdown conditions are required. A flat process 
connection on the bottom allows for quick release of the gauge with minimal 
risk of contamination. Mount with a triclamp for quick clamping and removal in 
washdown environments. 

Dial gauges are certified for the dairy industry, and select models have a 
liquid-filled case to dampen vibration and pulsation. 

Digital gauges are available with battery power, or loop- and line-powered for 
applications where the gauge must remain continuously on. 


Nominal Power Vibration Item 
Dial Size Accuracy Source Resistance Brand No. 
3-A Certified Sanitary - Dial 
1 % in Tri-Clamp - Bottom 
+1.50% == Мопе Ashcroft D1017 
2 +1.50% = Liquid-Filled Reotemp E5333 
+2.00% E Liquid-Filled Reotemp E5333 
2 in Tri-Clamp - Bottom 
ЕЛ +1.50% = None Ashcroft D1018 
3-A Certified Sanitary - Digital 
1 % іп Tri-Clamp - Bottom 
+0.25% Battery — Ashcroft K4233 
3 +0.25% 4 to 20 mA Loop-Powered — Ashcroft K4234 
+0.25% 12 to 36V DC Line-Powered = Ashcroft K4235 
2 in Tri-Clamp - Bottom 
+0.25% Battery — Ashcroft K4236 
3 +0.25% 4 to 20 mA Loop-Powered = Ashcroft К4237 
+0.25% 12 to 36V DC Line-Powered = Ashcroft K4238 


Blue 
D1382 


ANIER 
"ету 


Were There 


Dial Pressure Gauges 
with Color-Coded Cases 


= Available in pressure ranges from 0 to 400 psi at Grainger.com 
= 4" dial 

= Plastic housing 

= Brass/bronze wetted parts 

= М" NPT male bottom connection 

= Polycarbonate lenses 


Gauges are available in a variety of case colors to allow for easy 
identification and organization of lines or processes. 


> CHOOSE: Item 

Accuracy Case Color Brand No. 
+2-1-2% Black, Blue, Green, Red, Yellow = D1382 
+1.0% Black, Blue, Red, Yellow Winters K4215 


TEST INSTRUMENTS 


Industrial & Process Pressure Gauges 


G5753 


® 
SASHCROFT 


H4302 


Wis) 
INSTRUMENTS. 


Digital Industrial & Process 


Pressure Gauges 


= Available in pressure ranges from 
-30 to 0 in Hg (vacuum) and 0 
to 5000 psi at Grainger.com 
= Plastic housing 
Digital LCD shows numeric readings 
in a variety of selectable engineer- 
ing pressure units. Threaded bottom 
connection. Gauges should be compat- 
ible with the process media and 
necessary grade of accuracy required. 
G5751 gauges provide readings 
on digital LCD in 9 selectable units 
of measure. Require 9V battery (not 
included). 
Dwyer gauges have a 4-digit LCD 
with selectable engineering units of 
measure and digital push-button zero. 
Auto shut-off to conserve battery life; 
batteries included. K4240 and K4246 
include protective rubber boot. K4245 
and K4247 have a 4-button keypad 
for advanced features including peak 


and valley, tare or auto-zero, and 
conversion of pressure units. 

SSI gauges contain a piezoresistive 
pressure sensing element, signal 
conditioning circuitry, stainless steel 
input pressure port, and 4-digit backlit 
LCD with selectable units: bar, Mpa, 
and psi. Readings updated 3 times 
per sec. Operate on 9V battery with 
battery-saver mode. 

Ashcroft gauges have a 5-digit LCD 
to show readings in 9 selectable units 
of measure. 20-segment bar graph 
display. Include batteries. 

Weiss gauges have a 4-digit LCD 
for 4 selectable units of measure plus 
averaging. Powered by a solar cell on 
the case housing. Run continuously 
on as little as 10 lux (1 foot-candle) 
of ambient light. IP65 weatherproof 
housing. 


Nominal Item 
Dial Size Accuracy Gauge Wetted Parts Brand No. 
For Dry Air & Gases 
М in NPT Male - Bottom 
+1.00% Stainless Steel / Ceramic = 65751 
2% +1.00% Stainless Steel / Silicon Dwyer H4302 
+1.00% Stainless Steel / Silicon SSI K4239 
3 +0.50% Stainless Steel / Silicon Dwyer K4240 
For Liquids & Gases 
4 іп NPT Male - Bottom 
+0.25% Stainless Steel Ashcroft K4243 
ду +0.25% Stainless Steel Ashcroft K4244 * 
+0.50% Stainless Steel Ashcroft G5753 
+1.00% Stainless Steel / Silicon SSI K4241 
+0.25% Stainless Steel SSI K4242 
+0.25% Stainless Steel Dwyer K4247 
3" +0.50% Stainless Steel Dwyer K4245 
+0.50% Stainless Steel / Silicon Dwyer K4246 
+1.00% Stainless Steel / Silicon Dwyer K4248 
Light-Powered for Liquids & Gases 
М in NPT Male - Bottom 
4%” +0.50% Stainless Steel / Ceramic Weiss D8582 
% in NPT Male - Bottom 
4%” +0.50% Stainless Steel / Ceramic Weiss D8583 
* Includes calibration certificate. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


TEST INSTRUMENTS 
Industrial & Light-Duty Pressure Gauges 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


D8578 


(Фе% (NASHCROFT 
Wiss) 


Digital Pressure Gauges 


with Transmitters 

= Available in pressure ranges from 
0 to 5000 psi at Grainger.com 

= 4 to 20mA DC output 

= Stainless steel wetted parts 

Convert pressure readings into electri- 

cal signals that are transmitted to a 


receiver, control panel, or other system. 


Digital LCD display with selectable 
units of measure. Can be used for 
on-the-spot readings, transmitting 
readings to external sources, and to 
alert technicians when a designated 
set point is met. Commonly used in 
fixed installations to monitor spikes or 
drops in pressure or when a sudden 
change requires an automated or 
immediate response. 


Nominal 
Dial Size Accuracy IP/NEMA Rating 
Digital Pressure Gauges with Transmitters 
Y% in NPT Male - Bottom 
3' +0.25% of Full Scale IP66 ; NEMA 4X 
3' +0.25% of Full Scale IP65 
3" +0.25% of Full Scale IP65 ; NEMA 4X 


Light-powered gauges have a solar 
cell that requires a minimum level of 
ambient light. Ideal for applications 
that require continuous monitoring, 
with no battery changes needed. 
Sanitary gauges have a triclamp 
process connection and diaphragm 
sensor. Commonly used in food, bever- 
age, dairy, pharmaceutical, biotech, 
and medical manufacturing applica- 
tions where sanitation and risk of 
contamination are a concern. 


Light-Powered Digital Pressure Gauges with Transmitters 


4%" ^ +0.5% of Full Scale 
% in NPT Male - Botto 
4V? — +0.5% of Ful 


IP65 
IP65 


Scale 


Sanitary Digital Pressure Gauges with Transmitters 


1 % in Triclamp - Bottom 
3' 025% of Full Scale 
2 in Triclamp - Bottom 
3' 025% of Full Scale — 


Power Item 

Source Brand No. 
12t024V AC, 12to 24VDC Dwyer 01799 
12 to 36V DC, 4 to 20 mA Loop Ashcroft 08578 
8 to 30 V DC SS| К4249 
«10 Lux Rating, 9 to 35V DC Weiss 08584 
<10 Lux Rating, 9 to 35V DC Weiss 08585 

24 to 36V DC with Optional R 

Battery Backup Lumenite K4250 

24 to 36V DC with Optional Lumenite K4251 


Battery Backup 


Light-Duty Dial Pressure Gauges 


» Available in pressure ranges from 
-30 to 0 in Hg (vacuum) and 0 
to 5000 psi at Grainger.com 
= Accuracy: +3-2-3% 
» Acrylic lenses 
Thread-mounted gauges have a 
bottom or back connection. Use 
for most general purpose pres- 
sure measurement and monitoring 
applications. 


STANDARD 
Item 
Dial Size Case Material No. 
Ув in NPT Male - Bottom 

1%" 304 Stainless Steel | 01353 
ABS Plastic D1334 

Ув in NPT Male - Center Back 
115" 304 Stainless Stee D1354 
ABS Plastic D1335 

Ya in NPT Male - Bottom 

ж 304 Stainless Stee D1357 
ABS Plastic D1338 
2y" 304 Stainless Steel D1362 
ABS Plastic D1343 
3w 304 Stainless Steel | D1366 
ABS Plastic D1348 

М in NPT Male - Center Back 
ж 304 Stainless Stee D1358 
ABS Plastic D1339 
ду" 304 Stainless Stee D1363 
ABS Plastic D1344 
3w 304 Stainless Stee D1367 
ABS Plastic D1349 
570 GRAINGER. 


ШІ 


Gauges with stainless steel cases 
are corrosion-resistant and suitable 
for outdoor use or harsh conditions. 
Wetted parts are stainless steel. 
Gauges with plastic cases have 
brass/bronze wetted parts. 
Vibration-resistant gauges have a 
liquid fill that reduces pulsation and 
pointer vibration. 


VIBRATION 
RESISTANT 
Item 
No. 


D1355 


D1356 


D1359 
D1364 
D1368 


Bottom 
Connection 


D1361 
D1365 
D1369 


Find even MORE on Grainger.com? 


EMS) SASHCROFT 


Kodiak. SPAN 


Pressure Gauges with 
Diaphragm Seal for 
Challenging Media 


= Available in pressure ranges from 
-30 to 0 in Hg (vacuum) and 0 
to 7500 psi at Grainger.com 


Paired external diaphragm seal creates 
an impermeable barrier between the 
process media and the wetted parts 
of the gauge. Seal resists harsh and 
corrosive chemicals, prevents clogs 
from challenging or loaded media, and 
protects the gauge from freezing with 
low-temperature media. 

316 SS Mini Seal gauges feature 

a mini-isolator diaphragm seal. The 
diaphragm protects the gauge from 
damage and contamination. Use 

with applications such as processing 


Freeze and Clog-Resistant Internal 
Seal gauges have a Buna-N anti- 
freeze/anticlog barrier which isolates 
wetted materials from service media. 
Ideal for use with low-temperature 
process media as well as materials 
like wastewater or wood pulp. 

Nickel Alloy Mini Seal gauges 

are commonly used for applications 
requiring protection from solids and 
chemicals like chlorine, sulfuric acid, 
and hydrofluoric acid. 

Themoplastic Seal gauges are 

built to isolate and protect pressure 
instruments against clogging or 
contamination due to suspended solids 


wastewater or wood pulp. or highly viscous fluids. 
Nominal Wetted Gauge Seal Item 
Dial Size — Accuracy Parts Materials Case Liquid Fill Liquid Brand No. 
Gauge with 316 SS Female-Threaded Mini Seal 
Уд in NPT Male - Bottom 
+2-1-2% 316 Stainless Steel None Glycerin Pic Gauges К4224 
2%" +2-1-2% 316 Stainless Steel Glycerin Glycerin Pic Gauges К4224 
+1.50% 3161 Stainless Steel None Glycerin Ashcroft |0988 
3A in NPT Female - Bottom 
2” +1.50% 3З1БІ Stainless Steel None Glycerin Ashcroft [0988 
+1.60% 316 Stainless Steel Glycerin Mineral Oil Kodiak К4223 
Уд їп NPT Female - Lower Back 
2%" +1.50% 3161 Stainless Steel None Glycerin Ashcroft |0989 
Gauge with 316 SS Male-Threaded Mini Seal 
Уд іп NPT Male - Bottom 
x 1.6096 316 Stainless Steel Glycerin Mineral Oil Kodiak К4225 
2%" +2-1-2% 316 Stainless Steel None Glycerin Ріс Gauges К4226 
+2-1-2% 316 Stainless Steel Glycerin Glycerin Ріс Gauges К4226 
Gauge with Freeze- & Clog-Resistant Internal Seal 
2 +1.00% Copper Alloy Glycerin — Instrument Oil — Span D7963 
Gauge with Nickel Alloy C-276 Mini Seal 
% in NPT Male - Bottom 
40" +1.00% 3161 Stainless Steel None Halocarbon ^ Ashcroft К4227 
Gauge with Thermoplastic Seal 
М in NPT Female - Bottom 
20%" +1.60% Stainless Steel Glycerin Mineral Oil Kodiak ^ K4228 
YA in NPT Male - Bottom . . . 
"m +2-1-2% 316 Stainless Steel None Glycerin — Pic Gauges К4229 
2 +2-1-2% 316 Stainless Steel Glycerin Glycerin Ріс Gauges К4229 
Low Pressure Gauge with 316 SS Mini Seal 
Уд in NPT Female - Bottom 
2W +1.60% 316 Stainless Steel Glycerin Mineral Oil Kodiak К4230 
М in NPT Male - Bottom 
2%" +2-1-2% 316 Stainless Steel None Glycerin Pic Gauges К4231 
Process Gauge with 316L SS Mini Seal 
% in NPT Male - Bottom 
LYA +1.00% 3161 Stainless Steel None Glycerin Ashcroft К4232 


Front Flange 
Panel-Mount Gauges 


» Available in pressure ranges from -30 to 0 in 

Hg (vacuum) and 0 to 600 psi at Grainger.com 
Front flange allows gauges to fit securely into a panel 
cutout using mounting bolts on the outer flange. Fit 
flush with the panel or the back of the bezel flush 
with the panel. Commonly used for general purpose 
measurement and monitoring applications. 


D1373 and D1374 gauges have a polycarbonate Bottom 
lens and brass/bronze wetted parts. Connection 
G3996 


63996 gauges have a glass lens. 


Item 

Nominal Dial Size Accuracy Gauge Wetted Parts Саѕе Material No. 
Ув in NPT Male - Center Back 

2%" +3-2-3% — Steel D1373 
Ya in NPT Male - Center Back 

27" +3-2-3% — Steel D1374 
Ya in NPT Male - Bottom 

4%” +1.0% Соррег Nylon 63996 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


TEST INSTRUMENTS 
Light-Duty, Lead-Free, Fire, & HVAC Gauges 


Panel-Mount 
Gauges 


» Available in pressure ranges from -30 to 0 in Hg 
(vacuum) and 0 to 3000 psi at Grainger.com 

= Steel housing 

» Brass/bronze wetted parts 

U-clamp on the back allows gauges to fit securely into a panel cutout. Fit flush 

with the panel or the back of the bezel flush with the panel. Winters gauges 

have acrylic lenses; all others have polycarbonate lenses. Commonly used for 

general purpose pressure measurement and monitoring applications. 


D1377 


Item 
Nominal Dial Size Accuracy Brand No. 

М іп NPT Male - Center Back 
2” +3-2-3% — D1379 
+2-1-2% Winters K4520 
315" +3-2-3% — D1381 
+2-1-2% Winters K4521 
2 +3-2-3% — D1377 
+2-1-2% Winters K4522 

Ув in NPT Male - Center Back 
2%" +3-2-3% — 4UA27 
2 +3-2-3% — D1376 
+2-1-2% Winters K4523 

AINIERS 


«X. WASHCROFT 
Fire Sprinkler System 
Pressure Gauges 


= Accuracy: +3-2-3% 

= 314" dial 

= Plastic housing 

= Brass/bronze wetted parts 
= Polycarbonate lenses 
Specially designed to measure air, water, or both air and 
water in fire sprinkler systems and fire fighting equipment. 
UL Certified and FM Approved for use in the US and Canada. 


38VL10 


Were There 


Lead-Free Pressure Gauges 
for Drinking Water 


= Available in pressure ranges from -30 to 0 in Hg 
(vacuum) and 0 to 1000 psi at Grainger.com 

= Brass/bronze wetted parts 

Certified to NSF-61-372 for low-lead compliance 

and safe for use in potable water applications. 

Liquid-filled gauges are intended for harsh envi- 

ronments and high-vibration applications such as 

pumps that will be in contact with drinking water. 


Nominal Item 
Dial Size Accuracy Case Material No. 
General-Purpose Lead-Free Brass for Drinking Water 
Ув in NPT Male - Bottom 
iw +3-2-3% Steel J1377 
2" +3-2-3% Steel J1378 
М in NPT Male - Bottom 
2" +3-2-3% Steel J1379 
2%" +3-2-3% Steel 1380 
4 +3-2-3% Steel K4524 
М іп NPT Male - Center Back 
2" +3-2-3% Steel 1387 
2 +3-2-3% Steel J1388 
Liquid-Filled Lead-Free Brass for Drinking Water 
М іп NPT Male - Bottom 
20" +1.5% 304 Stainless Steel ./1382 
4" +1.5% 304 Stainless Steel! _ J1383 
"m 
| 


We're There, 


High-Accuracy Gauges for 
Boiler & Control Rooms 


= Available in pressure ranges from -30 to 0 in Hg 
(vacuum) and 0 to 1000 psi at Grainger.com 

= Accuracy: x 0.596; except K4682 is +1.0% 

» Brass/bronze wetted parts 

= Glass lenses 

Heavy-duty industrial gauges are used to monitor system pressure for boiler and 

control rooms. Measure pressure in air, steam, oil, and fresh water systems. 

Gauges with adjustable red maxi-pointer allow setting a maximum set 


Stainless 
Steel 


Compatible point against which the main pointer can be visually gauged. 
Process Pressure Item А 
Media Range Std. Brand No. Nominal » CHOOSE: Қ : 4 Item 
Ta in NPT Male - Bottom ju ave x Сазе Finish Case Material Adjustable Pointer Brand No. 
-ASME B40.100, CRN Registered, Factory қ al Hoci : 
Air m Mutual, М/.-393 en andl Canada M Painted, Polished mmm = Winters ТЕН 
; А5МЕ B40.100, CRN Registered, Factor ' п ы В = ; 
0 to 80 psi Mutual, UL-393 for USA and Canada Y Ashcroft — 8WJ62 4 Polished Aluminum Adjustable Maxi Pointer Winters К4527 
. ASME B40.100, CRN Registered, Factor " = 304 Stainless Steel = Winters К4682 
Water — Oto300psi “Mutual, UL-393 for USA and Canada Winters 38VL11 6: Painted, Polished | Aluminum = Winters К4528 
; ASME B40.100, CRN Registered, Factory ч % in NPT Male - Bottom 
Air, Water 019300 091 “Mutual, UL-393 for USA and Canada Winters 38VLT2 "m Polished Aluminum = Winters 491A83 
0 to 300 psi UL 393 Ashcroft 5WJ63 Polished Aluminum Adjustable Maxi Pointer Winters 491А91 
| nad | ше 
GAUGES? 
= Pressure accuracy: +3-2-3% Measure pressure and temperature in °F and °C with dual scales 
= Temp. accuracy: +3% full scale on a single dial. Threaded connection on the stem houses a bimetal 
= Steel housing temperature element which is used to insert the gauge into the process. 
Commonly used in boilers and hydronic systems. 
Pressure Nominal Gauge Stem Stem Item 
Range Temperature Scale Range Dial Size Wetted Parts — Insertion Length Extension Length — Brand No. 
4 іп NPT Male - Center Back 
0 to 75 psi 60° to 260°F / 20? to 120°C 2%" Brass / Bronze 1.59" 1 — 4СЕСЗ 
р 60° to 260°F / 20? to 120°C 2%” Brass / Bronze 1.59" 1.89" = 4СЕС4 
% in NPT Male - Bottom 
0 to 100 psi 70° to 320°F / 20? to 160°C 3" Copper 2" 0.32" Pic Gauges 198241 
0 to 200 psi 70° to 320°F / 20? to 160°C 3" Copper 2 0.32" Pic Gauges 198243 
0 to 75 psi 60° to 260°F / 20° to 120°C 3e" Brass / Bronze 2.06" 1.48" = 4СЕС8 Васк 
0 to 200 psi 80° to 320°F / 30? to 160°C 316" Brass / Bronze 2.06" 1.48" = 4CFD1 B 
Y in NPT Male - Center Back Connection 
0 to 100 psi 70° to 320°F / 20° to 160°C 3" Copper 2" 0.32" Ріс Gauges 198242 4CFC3 
0 to 200 psi 70° to 320°F / 20? to 160°C 3" Copper 2" 0.32" Pic Gauges 198244 
% іп NPT Male - Lower Back 
0 to 75 psi 60° to 260°F / 20° to 120°C 316" Brass / Bronze 2.06" 1.4" = 4CFC7 
0 to 200 psi 80° to 320°F / 30° to 160°C 31e" Brass / Bronze 1.4" 1.4" = 4CFC9 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 571 


TEST INSTRUMENTS 
HVAC & Test Pressure Gauges 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


= ‘|i 


ASHCROFT 


e 


K4542 


Were 


Low Pressure Gauges 


a Available in pressure ranges from 0 to 200 in wc; 0 to 
10 psi; and 0 to 160 oz/in? at Grainger.com 


G3997 


Gauges provide highly sensitive low pressure measurements. 


Heavy-duty industrial and process gauges have a solid-front case with 
adjustable movement. Diaphragm sensor. Commonly used for oil, gas, chemical, 


water, and wastewater pressure control environments. 


Inert gas gauges are used to measure inert or nonexplosive gases. Copper 


alloy diaphragm sensor. Chemical- and corrosion-resistant. 


Natural gas gauges are suited for natural gas and other noncorrosive gases. 
Pic gauges have a capsule type sensor. Winters and Ashcroft gauges have 


diaphragm sensors. 


G3995 


K4530 


HVAC & Boiler Gauges 


Nominal Gauge Item 
Dial Size Accuracy Case Material Wetted Parts Brand No. 
For Heavy-Duty Industrial & Process Applications 
Y4 іп NPT Male - Bottom 
40" +2-1-2% Phenolic Brass Ashcroft K4542 
% in NPT Male - Bottom 
4” %2-1-2% Phenolic Stainless Steel Ashcroft K4543 
For Inert Gases 
Уд іп NPT Male - Bottom 
m +1.5% Stee Copper — 63997 
+2.5% Stee Copper = G3997 
М in NPT Male - Center Back 
m +1.5% Stee Copper = G3998 
42.5% Stee Copper = G3998 
For Natural Gas & Other Gases 
Уд іп NPT Male - Bottom 
+2-1-2% Stainless Steel Copper Pic Gauges 198245 
+2-1-2% Stainless Steel Stainless Steel Pic Gauges 198248 
2 %3-2-3% Stee Brass / Bronze Winters K4546 
+2-1-2% Polysulfone di im Ashcroft К4548 
4 +2-1-2% Stainless Steel Stainless Steel Pic Gauges K4547 
4” +2-1-2% Phenolic Stainless Steel Pic Gauges 19RZ53 
М іп NPT Male - Center Back 
ду +2-1-2% Stainless Steel Copper Pic Gauges 198246 
+3-2-3% Stee Brass / Bronze Winters K4544 
7 in NPT Male - Bottom 
4 +2-1-2% Stainless Steel Copper Pic Gauges 198247 
+2-1-2% Stainless Steel Stainless Steel Pic Gauges K4545 
ніне 
| 


= Available in pressure ranges from 
-30 to 0 in Hg (vacuum) and 0 
to 1000 psi at Grainger.com 

= Accuracy: 1.096 


Thead-mounted heavy-duty gauges are used 
in industrial and commercial boilers, HVAC, 


and hydronic system applications. 


Were There 


Commercial gauges are used in HVAC 
applications to monitor system pressure. A 
good option for steam, hot water, and chilled 
water pumping systems. Acrylic lenses. 
Industrial gauges are compatible with 
plumbing and HVAC contractor applications. 
Commonly used in dry, damp air, and in 
liquid water applications with nonpotable 
water. Glass lenses. 


Item 
Nominal Dial Size Case Material Gauge Wetted Parts Brand No. 
For Commercial Air, Water & Steam Services 
Y4 in NPT Male - Bottom 
ду” Stainless Steel Copper — 63995 
Stainless Steel Brass / Bronze Winters K4529 
For Industrial Plumbing & Heating 
Y4 in NPT Male - Center Back 
Зу" Steel Brass / Bronze Winters K4530 
Y4 in NPT Male - Bottom 
4” Aluminum Brass / Bronze Winters K4531 


Test Pressure Gauges 

» Available in pressure ranges from -30 to 0 in Hg 
(vacuum) and 0 to 10,000 psi at Grainger.com 

= М" NPT male bottom connection 

Gauges offer high accuracy and are commonly used for 

laboratory and inspection applications. 

Dial gauges are suited for continuous use or as 

portable pocket test gauges for on-the-spot checks and 


SASHCROFT | FLUKE. 


inspections. Designed so that the internal movement of 
the gauge provides accuracy and repeatability. 

Digital gauges offer high accuracy and allow users to 
toggle between engineering units of measure. 
Pneumatic calibrator gauges are used for laboratory 
calibration applications where maximum accuracy and 
precision are required. 


> CHOOSE: 
Grade 3A Nominal Gauge IP/NEMA Case Item 
D0803 Dial Size Wetted Parts Rating Color Brand No. 
Grade 2A Dial (+/-0.5% Accuracy) 
3 Stainless Steel Мої Rated Stainless Steel Ashcroft | D0799 
Grade 3A Dial (+/-0.25% Accuracy) 
mm Brass / Bronze Мої Rated Black Ashcroft | D0803 
Monel Not Rated Black Ashcroft | D0812 
e Brass/Bronze Мої Rated Black Ashcroft | 00808 
Monel Not Rated Black Ashcroft | D0814 
Grade 3A Digital (+/-0.25% Accuracy) 
ЕВ Stainless Steel P65 Gray Ashcroft | D8577 
47" Stainless Steel P65 Black Ashcroft | D8579 
Grade 4A & Equivalent Digital (+/-0.1% Accuracy) 
3 Stainless Steel P65 Silver Ashcroft | K4551 
Grade 5A & Equivalent Digital (+/-0.05% Accuracy) 
3 Stainless Steel P65 Gray, Silver | Ashcroft — 
Stainless Steel P67 Silver Fluke 
Digital Pressure 3%" Stainless Steel P67 Yellow Fluke - 
Calibrator p Stainless Steel Not Rated Yellow Fluke 
K4549 Digital Pneumatic Pressure Calibrator Gauges (+/-0.02% Accuracy) 
LU Zinc Alloy Not Rated Gray Fluke K4549 
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Standard Gauge With Calibration Certificate 


Case Item Case 
Material No. Material 
316 Stainless Steel 00801 316 Stainless Steel 
Epoxy Coated Aluminum | D0805 Aluminum 
Epoxy Coated Aluminum | D0813 Aluminum 
Epoxy Coated Aluminum | D0811 Aluminum 
Epoxy Coated Aluminum | D0815 Aluminum 
Stainless Steel — = 
Thermoplastic — — 
Stainless Steel K4552 Stainless Steel 
= D8581 Stainless Steel 
= K4553 Cast Znal 
= K4554 Cast Znal 
— K4554 Cast Znal 
Zinc Alloy K4550 Zinc Alloy 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


TEST INSTRUMENTS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Gas & Water Line Pressure Test Gauges & Kits 
Nominal Item F 
Pressure Gauge or Kit Type Dial Size Accuracy Wetted Parts Material Brand No. or x 
For Commercial & Residential Water Lines Commercial 
¥% in NPT Female & Residential 
en a COW 2 3-2-3% Brass / Phosphor Bronze Winters 38VL20 Water Lines 
ain FGH- Top 2 3-2-2% C Alloy HPb59-1 7 C Alloy D 180829 aee 
me Tata d +3-2-3% Copper Alloy -17 Copper Alloy Duro 
Water-Line-Pressure-Test-Kit 2" #3-2-3% Copper Alloy НРЬ59-1 / Copper Alloy Duro 186830 
¥ іп Swivel Hose Female - Top 
Water-Line-Pressure-Test-Gauge 2W %3-2-3% Brass / Phosphor Bronze Winters 489F24 
34 in FGHT Female - Тор L P G 
Potable-Water-Line-Test- 2/7 +3-2-3% Lead Free Brass / Phosphor Bronze Winters 20JN40 OW pressure маз 
Gauge-w/Max-Pointer 2%" +3-2-3% Lead Free Brass / Phosphor Bronze Winters 20JN41 r Line Test Kit 
Potable-Water-Line- 2%” +3-2-3% Lead Free Brass / Phosphor Bronze Winters 20JN42 K4559 
Pressure-Test-Gauge 2%" +3-2-3% Lead Free Brass / Phosphor Bronze Winters 20JN43 MINIERS 
NPT - Top ЄТ) d [УЛ YELLOW 
Water-Line-Pressure-Test-Gauge 2/” +3-2-3% Brass / Phosphor Bronze Winters 489F23 ш JACKET 
For Low-Pressure Gas & Water Were There 
Y2 in NPT Female, 72 in NPT Male, % in NPT Female, % in NPT Male " 
-р ы) а 
Fow Pressure Das 2',-2-1/2" +3-2-3% Brass Winters 38VL22 IROBINAIR WIWATTS 
NPT - Bottom = 
езен 40 a0 Brass / Bronze wn «s, Bas & Water Line Pressure 
Water-Test-Gauge pad T t G & Ki t 
For Low-Pressure Gas Lines 
іп NPT Male - Bottom Ез bl auges ы 4 — 
в Yellow a Available in pressure OW pressure gas and water tes 
А І 2% +1.5% Brass K4559 
Low-Pressure-Gas-Line-Test-Kit Jacket В 
27 33.0096 Brass Genera 8080 "anges from 0 to 100 kits have a gauge and test block for 
Va in Hose Barb - Bottom 55 түн Brass 7 Phosphor B Winters Kas56 in WC and 0 to 300 pressure-decay testing in facilities, 
Я Баа ж +3-2- rass osphor Bronze inters А б » 
Lii Pressure-Gas-Line-Test-Kit — 55 335-39; Brass / Phosphor Bronze Winters 489Ho4 PSÍ at Grainger.com ie plants, and new construc 
% in NPT Female i ion areas. 
Low-Pressure-Gas-Line-Test-Kit 2 +3-2-3% Вгаѕѕ Winters 381123 Measure water line pressure ч " 
Hose Barh - Bottom in residential or commercial Low pressure gas line test kits 
нее prossure-Gas-Line- Test 27 з3-2-3% Brass / Brass Winters K4557 environments as well as low — measure low-pressure gas lines, test 
Low-Pressure-Gas-Test- 2 +3-2-3% Brass / Phosphor Bronze Winters 489r22 pressure gas in ovens, air new gas installations for leaks, and 
Gauge-with-Test-Block | 4 +1.0% Brass / Brass Winters. К4558 filters, or compressors. For ensure lines meet inspection codes. 
For Manifolds & Industrial Flow are i z 2 » А 
% in Hose Barb - Bottom с detailed information on test Кї Manifolds and industrial flow 
Manifold-Pressure-Test-Kit 2" +0.5-1-2% teel / Brass Robinair 52VN91 i R i 
ya in FGHT Female - Тор s contents, go to Grainger.com. test kits are intended for general 
Flow-Meter-&-Pressure-Tester 2%" +3.00% Brass Duro 9JEE7 Commercial and residen- use testing and inspecting manifolds 
Tin BSPT Female - Back Wats tial water line test kits are for leaks. 
Manifold-Pressure-Test-Kit 2 +3-2-3% Radiant 104290 intended for use on drinking Pressure and temperature level 
AXI HI water taps. Gauges have lead- (ез! kit contains both a pressure 
emperature-&-Pressure-Test-Kit 3%" +2-1-29% Brass / Phosphor Bronze Winters 52JG24 free wetted parts. gauge and a thermometer. 
ASHCROFT 
for Oxygen Service 
a Available in pressure Gauges have been 
ranges from -30 to 0 in Hg precision cleaned 
(vacuum) and 0 to 3000 and certified safe for 
psi at Grainger.com operation with oxygen 
= Dial size: 2% : service. For critical Digital Gauge Indicating 
= Accuracy: +1.0% | applications where any Ei for Pneumatic Compressor & 
= Stainless steel housing residue or contaminant Regulators Canister Gauges 
» Stainless steel wetted parts may create a spark or нен 45MUO5 2c492 
и таен М explosion. D0992 
А : : connection i MINIERS Kodi k QGROZ SAS OFT 
onnection em 
Location IP/NEMA Rating No. ep la ” “А HCR FT 
Bottom ІР54 (Plug vented), IP65 (Plug closed), NEMA 4 (Plug closed D0992 Were There 
Lower Back ІР54 (Plug vented), IP65 (Plug closed), NEMA 4 (Plug closed D0994 " 
Compressed Gas & Air Pressure Gauges 
Suitable for pneumatic and industrial applications. 
AINIERS Gauge for regulators and actuators is a high-pressure gauge with a 
ЧЕ Q) Miter dual scale in units of psi and kPa. 
Were There Gauges for pneumatic regulators have an LCD display that provides 
Welding Regulator clear and highly accurate pressure readings. 4 selectable display units of 
P bar, kg/sq cm, MPa, or psi. 
ressure Gauges Indicating air filter pressure and canister pressure gauges have 
= Available in pressure ranges from Non-sparking gauges are used with color-coded dials with green/yellow/red to indicate when the filter needs to 
0 to 6000 psi at Grainger.com welding regulators and manifolds and be cleaned or replaced. 
» Brass/bronze wetted parts are compatible with many common Pressure Nominal Case Item 
» Polycarbonate lenses . welding fuels. Polished brass housing. Range Dial Size Accuracy Gauge Wetted Paris — Material Brand — No. 
= V, in NPT male bottom connection Dial Pressure Gauges For Regulators & Actuators 
Designed ї fety wh d Replacement gauges replace Wom ot УЗ ПОО 04° ks " 2.5% Stainless Steel Winters 491F33 
sian rsa when use 0 3,000 psi 2 +2. ainless Steel — inters 
esig d i | i ЫШ itv or damaged pressure gauges used on Digital Pressure Gauges for Pneumatic Regulators 
"i " SU ni Е welding manifolds and:Weldingiregula: To Че em белег Back 00%  Brass/B ABS Th lastic Kodiak 45MU04 
welding equipment. n 0 psi 4 +1. lo. rass ronze ermoplastic odia 
0 equip tors. Steel housing. Ya in NPT Male - Center Back 
Item 0 to 145 psi TW x2.00 Aluminum / Silicon Plastic Groz 36/Р03 
Nominal Dial Size Accuracy Brand No. Otoid5psi — TW +1.00% Brass / Bronze ^ ABS Thermoplastic Kodiak 45MU05 
Non-Sparking Gauges for Welding Regulators & Manifolds Indicating Air Filter Compressor & Cannister Pressure Gauges 
ч +3-2-3% Winters K4562 ¥ in NPT Male - Center Back 
Replacement Gauges for Welding Regulators & Manifolds 0 to 60 psi 1% +3-2-3% Brass / Bronze — Winters 491622 
2" 42.0% Miller Electric K4563 0 to 60 psi 2 F i Brass / Bronze ABS Plastic Ashcroft 20492 
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TEST INSTRUMENTS 
Hydraulic, Liquid, Ammonia, & SCBA Pressure Gauges 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


ЕСЕ.) ENERPACS 


Hydraulic Press & Cylinder 
Pressure Gauges 


» Available in pressure 
ranges from 0 to 40,000 
psi at Grainger.com 


Intended for use in 
demanding, high-cycle 
hydraulic applications 

such as monitoring and 
testing system pressure for 
hydraulic presses, cylinders, 
tool holding, and tooling 
Systems. 

Gauges for hydraulic 
presses & cylinders use 
a dual scale to measure 
System pressure and force. 
Measure input pressure into 
cylinders, jacks, and high- 
pressure systems. 


Nominal Secondary 
Dial Size Scale Units Ассигас 


Gauges for hydraulic 
machinery measure very 
high pressures with a 
high degree of accuracy. 
Commonly used for proof- 


pressure testing of hydraulic 


valves and machinery. 
Digital gauges measure 
hydraulic system pressure 
with high accuracy. 
Adapters are compatible 
with specific gauges and 


machines and allow a gauge 
to mate with a specific cylin- 


der, press, or other tool. 


Dial Pressure Gauges for Hydraulic Presses & Cylinders 


М in SAE Male - Bottom 
2%" 


bar %3-2-3% 


Ya in NPTF Male - Bottom 


2%" bar +1.50% 
"n bar +1.00% 
ton +1.00% 

Yin NPTF Male - Center Back 
2% bar x 1.5096 

v in NPTF Male - Bottom 

bar +1.00% 
4" bar +1.00% 
bar +1.00% 
Ibs, ton +1.00% 


Dial Test System Gauges for Hydraulic Machinery 


*'A in Cone Male - Bottom 
162-mm bar 
192-mm bar 

% in NPTF Male - Bottom 
162-mm bar 


+0.50% 
+1.50% 


+0.50% 


Digital Pressure Gauges for Hydraulic System Pressure 


Ya in NPTF Male - Bottom 
рлі 


Ammonia Refrigerant 
Compound Gauges 


= Accuracy: +3-2-3% 


= Temp. range: -40° to 150°F 


= Steel housing 


= 316 SS sensor/steel socket 


= Polycarbonate lens 


= 1⁄4" NPT male bottom connection 

Dual-scale dial provides temperature and pressure 
readings in a single glance. Commonly used in 
commercial and industrial refrigeration systems. 


THUEMLING 


INSTRUMENT GROUP 


SCBA Panel-Mount 
Pressure Gauges 


= Available in pressure ranges from 0 


+0.25% 


Gauge for 
Hydraulic Presses 
& Cylinders 
46C577 


Test System Gauge 
for Hydraulic 


Machinery 
18Y551 
GAUGE | ADAPTER 
Gauge Blowout Item Item 
Case Liquid Safety Back Brand No. No. 
Glycerin No Pic Gauges| 19RZ24 — 
Glycerin Yes Enerpac K4564 3KD39 
Glycerin Yes Enerpac K4565 3KD39 
Glycerin No Enerpac | 466577 3KD39 
Glycerin Yes Enerpac K4566 3KD39 
None Yes Enerpac 3KD63 3KD38 
None No Enerpac 466578 3KD38 
Glycerin Yes Enerpac 5ZL41 3KD38 
Glycerin No Enerpac K4567 3KD38 
None Yes Enerpac | 41GJ14 — 
None Yes Enerpac 18Y552 — 
None Yes Enerpac 18Y551 — 
No Enerpac | 22NV68 — 


30 in 


30 in 
30 in 


to 10,000 psi at Grainger.com 


= Brass/bronze wetted parts 


= Glycerin fill 


a 1/4" NPT male center back connection 


Measure pressure in compressed breathing air in SCBA (self- 
contained breathing apparatus) applications where accuracy 


30 in Hg Vac to 300 psi 
3%" Dial 


2%" Dial 


Hg Vac to 150 psi 


Hg Vac to 150 psi 
Hg Vac to 300 psi 


White w/ 


+ 
| Color Zones 
52VR91 


—— 
and leak integrity are critical. Designed for use in firefighting White Dial 
and emergency response applications. U-clamp mounting. K4578 
Nominal Lens Item 
Dial Size Accuracy Case Material Material Dial Color No. 
20" +1.0% Zytel Nylon Acrylic White with Color Zones 52/В91 
63-mm +2-1-2% Stainless Steel Polycarbonate White with Color Zones — 52VR97 
20" +1.0% Zytel Nylon Acrylic White K4577 
63-mm +2-1-2% Stainless Steel — Polycarbonate White K4578 
574 GRAINGER. 
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20LK20 


We're There 


Liquid-Level Altitude Pressure Gauges 
» Available in pressure ranges from 0 to 690 ft wc at Grainger.com 


Use to determine the level of water or liquid in a tank or well. Gauges read head 
pressure in units of ft. wc (feet water column). Commonly used in tanks, stand- 
pipes, and other applications where water depth must be accurately gauged. 
Well water gauges measure in units of ft. H20 (feet of water) to indicate the 
depth of water in a well. 


Nominal Gauge Item 
Dial Size Accuracy Wetted Parts Case Material Brand No. 
Liquid Level Pressure Gauges 
Ya in NPT Male - Bottom 
+/-1.00% Соррег Stainless Steel — 63999 
4%" +/-1.00% Brass / Bronze Aluminum Winters K4568 
+/-0.50% Brass / Bronze Aluminum Winters K4569 
6" +/-0.50% Brass / Bronze Aluminum Winters K4570 
Well Water Level Gauges 
40" +/-2.00% Brass / Bronze Steel Duro 20LK20 
Agricultural Ammonia > 
Pressure Gauges — 
= Accuracy: +3-2-3% 
= Stainless steel housing 7” 
» Stainless steel wetted parts 
» Glass lens 9 
a 1⁄4" MNPT bottom connection T 
Measure pressure in systems that circu- d ACFWA 
late or distribute anhydrous ammonia. 
Built to withstand harsh environments. 
Commonly used in bulk storage tanks, Nominal Нет 
Е н = Dial Size — Pressure Range No. 
field tanks, processing equipment, meter- де 0 to 60 psi. ACFW3 
ing devices, and applicator equipment. 0 to 150 psi ACFWA 


THUEMLING 


INSTRUMENT GROUP 


Fire Apparatus 
Panel-Mount 
Pressure Gauges 


» Available in pressure ranges from -30 to 0 in 
Hg (vacuum) and 0 to 600 psi at Grainger.com 

» Brass/bronze wetted parts 

Gauges monitor water pressure in fire trucks, 

fire apparatus, and other emergency response 

applications. 

Gauges with brass cases have an integral 

socket and tube to eliminate leaks. Glycerin fill. 

Gauges with zytel nyon cases have 

KEM-X protection from freezing and clogging. 

Low temperature glycerin fill. Temperature- 

compensating internal diaphragm. 

Pump pressure test kits include vacuum and 


pressure gauges, hoses, and fittings for testing fire 52VR99 
truck/apparatus pumps. Padded carrying case. 
Nominal Lens P CHOOSE: Item 
Dial Size Accuracy Case Material Material Dial Color No. 
Fire Truck & Fire Apparatus Panel-Mount Pressure Gauges 
% іп NPT Male - Center Back 
"m +1.5% Brass Acrylic White, Black K4575 
+1.0% Zytel Nylon Acrylic White, Black K4683 
күйі +1.0% Zytel Nylon Acrylic White, Black K4571 
Yin NET Male - Lower Back 
+1.0% Brass Acrylic White, Black K4576 
Va in NPT Male - Center Back 
LVA +1.0% Zytel Nylon Acrylic White, Black K4573 
i x 1.096 Zytel Nylon Acrylic White, Black K4574 
Fire Truck Pump Pressure Test Kits 
= == == = White 52VR99 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


TEST INSTRUMENTS 
Differential Pressure Gauges 


SASHCROFT 


Qu 


Mid-West? 


Instrument 


Differential Pressure Gauges 


= Available in pressure ranges from 15 to 0 to 100 in 
wc and 0 to 100 psid at Grainger.com 


Dial gauges measure and display the difference in pressure between two points in a 


System. 
Gauges for low operating pressure are designed for use with lower total static 


System pressure, as in systems with maximum working static pressure of 80 psig, 35 


psi, or lower. 


Gauges for medium and high operating pressure are for systems with maximum 


working static pressure of 500 psig and higher. Midwest Instrument Series 120 and 


220 have piston-type actuators, which permit fluid migration, and are used primarily 
for liquid applications such as hydraulics, pumps, and heat exchangers. All other Series 
have diaphragm sensors that permit no bypass of fluid and can be used on air, gas, and 


liquids in applications such as water treatment and anhydrous ammonia. 


Gauges with switches can be connected to a control system to respond when the 
measured pressure rises or falls below a set point. Allow monitoring and control of a 


System by a single instrument. 
Gauges with air velocity have a dual scale that measures both in. wc (inches of 


water column) and air velocity in ft./minute. Diaphragm sensor. Commonly used with 
air and noncorrosive gases in applications such as blowers and exhaust systems where 


monitoring the velocity of gas through the system is critical. 


GAUGE 
WITH 
GAUGE | SWITCH 
Nominal Housing > CHOOSE: Item Item 
Series Dial Size Material Gauge Accuracy Brand No. No. 
For Low Operating Pressure 
Vs in NPT Female - Dual In-Line or Back 
1134 4% in Glass Filled Nylon +3% Ashcroft H8424 — 
Ys in NPT Female - Dual Back and In-Line 
1134 4 Vo in Glass Filled Nylon +3% Ashcroft — H8425 
Ys in NPT Female - Side 
NT 4in Die Cast Aluminum +4%, 395, +2% Dwyer — | K4580 


For Medium & High Operating Pressure 
Уд іп NPT Female - Back 


Aluminum +3-2-3% Midwest Instrument | 00754 | K4582 
2 vin 316L Stainless Steel %3-2-3% Midwest Instrument | 00755 | K4583 
120 316 Stainless Stee! +3-2-3% Midwest Instrument |  — K4584 
Aluminum %3-2-3% Midwest Instrument = K4585 
316 Stainless Stee +3-2-3% Midwest Instrument |  — K4586 
Fp EU Glass Reinforced зр +3-2-3% Midwest Instrument | D7961 | — 
316 Stainless Steel — «5*6, +3-2-3% Midwest Instrument 08762 = 
2 ^in 316 Stainless Stee! +3-2-3% Midwest Instrument | D0747 | K4588 
140 Al uminum %3-2-3% Midwes nstrument | D0748 | K4587 
4 V in 316 Stainless Steel %3-2-3% Midwest Instrument | 00751 = 
Aluminum +3-2-3% Midwest Instrument | 00752 — 
2 ^ in Aluminum %3-2-3% Midwest Instrument | 00756 | K4589 
142 316 Stainless Stee! +3-2-3% Midwest Instrument | D0757 | K4590 
4 in Aluminum %3-2-3% Midwest Instrument | 00758 — 
316 Stainless Steel %3-2-3% Midwest Instrument | 00759 = 
М in NPT Female - End 
220 AA in 316 Stainless Stee! %3-2-3% Midwest Instrument | -- K4591 
240 316 Stainless Steel +3-2-3% Midwest Instrument |  — K4593 
Уд in NPT Female - In-Line 
1130 3 ^ in Aluminum 42% Ashcroft D0746 = 
1132 Aluminum +2% Ashcroft D0749 = 
Nominal Housing Gauge Item 
Series Dial Size Material | Accuracy Air Velocity Range Brand No. 
Gauge with Air Velocity for Low Operating Pressure 
Ув in NPT Female - Dual Side or Back 
; 500 to 4,000 fpm, 1,000 to 
Magen 4 in 1. m 5,600 (от, 50040 2,800 Омуег  KA578 


fpm, 300 to 2,000 fpm 
Gauge with Switch For Low Operating Pressure 
Ys in NPT Female - Side 
A3000 4 in 
Photohelic 


* 1 psi = 27.71" WC. 


Die Cast ЕТ 500 to 4,000 fpm, 1,000 to 
Aluminum 7^7? 5,600 fpm, 2000 to 12,500 fpm 


Dwyer К4581 


K4596 


Digital Differential 
Pressure Gauges 


a Available in pressure ranges from 20 to 
0 to 100 in wc at Grainger.com 

= 14" 0.D. smooth-barb back connection 

» NEMA 4X housing 


Gauges measure and show the difference in pressure between two 
points in a system. Large 4-digit LCD display with 8 selectable engi- 
neering units. Easy 4 button operation with digital push button zero. 
Operate on 9 to 24V DC or included 9V battery. Commonly used to 
measure and monitor static pressures in ducts and buildings, filter 
status, and fan control. 


Flow gauges measure the flow and velocity of air or gas across a 
system in addition to differential pressure. 


Housing Item 
Nominal Dial Size Material Accuracy No. 
Flow Gauges For Air & Compatible Gases 
5in Glass Filled Plastic +1.00% K4595 
Pressure Gauges For Air & Compatible Gases 
5in Glass Filled Plastic +1.00% K4596 


K4647 K4649 


| DICKSON | rov MONARCH INSTRUMENT 


Pressure Data Loggers 
DICKSON 


Water-resistant IP68 logger measures water, gas, or oil pressure. 
Displays 12 units of measure with user-selectable sampling rate. Data 
can be downloaded via USB cable or flash card. 1⁄4" NPT connection. 


MONARCH TRACK-IT 


Battery-powered, water-resistant IP67 loggers display and record 
pressure, vacuum, temperature, and parameter alone. Feature alarm 
set points and indicators, real time data, and Min./Max. readings are 
displayed live. Plugs into a USB port on a PC; allowing you to custom- 
ize settings, transfer data, or view data in real time with the included 
Track-It software program. Include software, USB cable, and battery. 
A" male NPT connection. 


Sample 

Point Digital Software Item 
Pressure Range Storage Readout Reg. Brand Мо. 
Pressure with Display 
010 100 psi, 0 to 300 psi, Oto 500 psi 64000 LCD 41862 Dickson К4645 
Pressure And Temperature with Display 
0 to 35 psia, 0 to 150 psia, 0 
to 350 psia, 0 to 550 psia, 0 to 
2000 psia, 0 to 5800 psia 
0 to 35 psig, 0 to 150 psig, 0 
to 350 psig, 0 to 550 psig, 0 to 
2000 psig, 0 to 5800 psig 
380 to 760 Torr, 0 to 760 Torr 
Pressure And Temperature = 
0 to 150 psia, 0 to 350 psia, 0 to 550 psia 64,000 Мо Yes — Monarch K4649 


130,000 LCD Yes Monarch K4646 


130,000 LCD Yes | Monarch K4647 
130,000 LCD Yes — Monarch K4648 
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TEST INSTRUMENTS 
Pressure & Vacuum Transmitters 


SASHCROFT 


® 
ifm efector 


General Purpose 
Pressure Transmitters 


= Available in pressure ranges from -14.7 to 30 

psi and 0 to 8000 psi at Grainger.com 
= Stainless steel wetted parts 
Convert pressure measurements from liquids, gases, and vapors into electrical 
output signals. Threaded process connections for direct mounting to systems, 
and available with various electrical connections to connect to compatible 
control systems for monitoring. See Grainger.com for detailed information on 
electrical terminations and connections. Commonly used for process automation 
and control, pneumatic sensing, presses, machine tools, industrial and commer- 
cial HVAC and refrigeration applications. 


Transmitters with cable and wire leads include 3-ft. cable. 


>= D1632 “м. 
b 


Power Item 
Process Connec. Accuracy Enclosure Rating Req. Brand No. 
Cable & Wire Leads 
1 to 5V DC - 3 Wire 
¥'-NPT-Male +0.5% P67 ; NEMA4X 910 36V DC Ashcroft K4709 
Y4'-NPT-Male 40.5% P67; NEMA4X 910 36V DC Ashcroft K4708 
7Ae-20-SAE-Male +0.5% P67 ; NEMA4X 910 36V DC Ashcroft K4710 
4 to 20mA DC - 2 Wire 
¥'-NPT-Male 40.5% P67; NEMA4X 91036/ DC Ashcroft K4706 
Ya'-MNPT +0.25% P66; NEMA4X  10to 30V DC Dwyer K4702 
¥4"-NPT-Male +0.5% P67 ; NEMA4X 9+0 36V DC Ashcroft K4705 
3A"-NPT-Male x 0.596 P67; NEMA4X  9to 36V DC Ashcroft K4704 
VW-MNPT +1% P66 ; NEMA 4X 10 to 30V DC Dwyer D1632 
Ya'-NPT +1% NEMA 4X 10 to 36V DC Ashcroft K4703 
Y?-MNPT +0.25% P66 ; NEMA 4X 10 to 30V DC Dwyer D1628 
1%-МИРТ +1% P66; NEMA4X  10to 30V DC Dwyer D1634 
74s-20-SAE-Male 30.576 P67 ; NEMA4X 9 to 36V DC Ashcroft K4707 
DIN 43650 Form A Connector 
1 to 5V DC - 3 Wire 
Y&'-NPT-Male x 0.596 P67 ; NEMA4X  9to 36V DC Ashcroft K4700 
Yi-NPT-Male 30.576 P67; NEMA 4X 9 to 36V DC Ashcroft K4699 
7^6-20-SAE-Male x 0.596 P67 ; NEMA4X 910 36V DC Ashcroft K4701 
4 to 20mA DC - 2 Wire 
Y&'-NPT-Male x 0.596 P67; NEMA4X  9to 36V DC Ashcroft K4696 
74e-20-SAE-Male 30.576 P67 ; NEMA4X 9 to 36V DC Ashcroft K4697 
3A'-NPT-Male x 0.596 P67; NEMA4X 91036/ DC Ashcroft K4698 
4-Pin DIN 43650 Form C Connector 
Ya'-MINPT +0.25% P66 ; NEMA 4X  10to 30V DC Dwyer D1626 
14"-MNPT +1% P66 ; NEMA 4X 10 to 30V DC Dwyer D1633 
4-Pin Mini-DIN Hirschmann G Series Connector 
1 to 5V DC - 3 Wire 
w'-NPT-Male +0.5% P67 ; NEMA 4X  9to 36V DC Ashcroft K4715 
14"-NPT-Male +0.5% P67 ; NEMA 4X  9to 36V DC Ashcroft K4714 
7^6-20-SAE-Male x 0.596 P67; NEMA4X 910 36V DC Ashcroft K4716 
4 to 20mÀ DC - 2 Wire 
¥"-NPT-Male 40.5% P67; NEMA4X  9to 36V DC Ashcroft K4712 
TA"-NPT-Male +0.5% P67 ; NEMA4X 910 36V DC Ashcroft K4711 
7^6-20-SAE-Male x 0.596 P67; NEMA4X 910 36V DC Ashcroft K4713 
4-Pin M12 Connector 
0 to 10V DC - 2 Wire 
Ya"-MINPT +0.75% IP65 16 to 32V DC ifm K4666 
VW-MNPT +0.75% IP68; IP69K 16 to 32V DC ifm K4666 
1 to 5V DC - 3 Wire 
¥'-NPT-Male 30.576 P67;NEMA4X  8to36V DC Ashcroft K4651 
3A"-NPT-Male x 0.596 P67 ; NEMA4X 91036/ DC Ashcroft K4650 
74e-20-SAE-Male +0.5% P67 ; NEMA4X 9 to 36V DC Ashcroft D3875 
4 to 20mA DC - 2 Wire 
¥'-NPT-Male 30.576 P67;NEMA4X  8to36V DC Ashcroft K4718 
МРТ +0.25% P65 ; NEMA 4X  9to 36V DC Ashcroft D1674 
Yi"-NPT-Male 30.576 P67 ; NEMA4X 9+0 36V DC Ashcroft К4717 
Va'-MNPT +0.75% IP65 9.6 to 32V DC ifm K4668 
Yi-MNPT +0.75% IP68; IP69K 9.6 to 32V DC ifm K4668 
7A6-20-SAE-Male +0.5% P67 ; NEMA 4X 9 to 36V DC Ashcroft K4719 
¥ in FNPT Conduit Connection, Screw Terminals 
Ya'-MNPT +0.25% — 10 to 35V DC Dwyer D1629 
Yi-MNPT +1% = 10 to 35V DC Dwyer D1635 
Ya'-MNPT +1% = 10 to 30V DC Dwyer D1635 


Absolute Pressure Transmitters Qu) 


= 4 to 20mA DC output Measure system pressure against a reference 

= Accuracy: +1% of full scale vacuum rather than ambient pressure. Transmit 

= 2 Wires or send output signals to a compatible control 

= 10 to 30V DC panel or monitoring system. Commonly used 
power required for process automation and control, pneumatic 

» Stainless steel sensing, presses, machine tools, industrial and 


wetted parts commercial HVAC and refrigeration applications. 
= IP66, NEMA 4X enclosure 
Process Нет 
Pressure Range Connec. Мо. 


4-Ріп DIN 43650 Form С Connector 
Opsitoi5psia іп МРТ 3DRK9 


4% 


Cable & Wire Leads 
0 psia to 15 psia Yain NPT 2HLV3 D1632 
0 psia to 15 psia “іп МРТ 3DRH3 Y 
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VASHCROFT 

Indicating General conduit 

Purpose Pressure "зз" Pini? 
Transmitters D3896 


= Available in pressure ranges 
from -14.7 to 15 psi and 0 
to 7500 psi at Grainger.com 

= 4to 20 mA output 

= 1⁄4" NPT process connection 

= Thin film sensor technology 

Convert pressure measure- 

ments from liquids, gases, and 


Transmitters with 4-pin M12 connector 
have a 4-digit LED display with an illumi- 
nated band for easy visibility. User adjustable 
switch settings and analog scaling. Aluminum 
housing and stainless steel wetted parts. 
Transmitters with screw terminals have 
a 4-digit backlit LCD display and user-config- 
urable rangeability for quick range changes. 
vapors into electrical output Conduit housing with a threaded process 
signals. Connect to compatible connection and a threaded conduit connection 
systems for pressure control and for wiring entry. IP 66, NEMA 4X aluminum 


monitoring. housing. 
> CHOOSE: Process 
No. of Burst Connection Power Item 
Wires Pressure Accuracy Gender Req. No. 
4-Pin M12 Connector 
4 10хВапде, 5x Range, Зх Range >1% of Full Scale Male — 11to 36V DC 03896 
Screw Terminals ; in FNPT Conduit Connection Entry 
2 5x Range, 3x Range +0.25% of Full Scale Female 12 їо 32V DC 03893 


^ 


v» 
Y! 4 Explosion- Intrinsically Energy 
Proof-Rated Safe-Rated Barrier 
K4690 D3899 4FTL5 


Da " ® 
Mercald’ SASHCROFT 


Hazardous Location Pressure Transmitters 


= Available in pressure ranges from — Intrinsically Safe-Rated transmit- 
-14.7 psi to 15 psi and 0 to 5000 psi ters are designed with circuitry that 

= NEMA 4X enclosures is incapable of discharging electrical, 

Rated for use on industrial processes mechanical, or thermal energy into the 

or in environments with a risk of atmosphere sufficient to cause a fire or 

combustion or explosion. explosion. For use in classified hazard- 


Explosion-Proof-Rated transmit- 005 environments. 

ters have housings designed to Energy barriers limit the amount of 
contain an explosion of specific gases energy sent to a transmitter in hazard- 
or vapors, preventing further igni- ous locations to contain sparks and 
tion of combustible dust or gas in the help prevent fires and explosions. 
environment. 


Yin % іп 
Process CONNECTION | CONNECTION 
Output - No. of Accuracy Connection Item Item 
Wires (FullScale) Gender Brand No. No. 
Explosion-Proof-Rated Transmitters 
With Conduit Connection 
60 20mA DC /HART 40.075% ^ Female — Mercoi = KA685 
With Conduit Connection & Wire Leads 
4 to 20mA DC - 2 Wires +0.50% Female ^ Ashcroft K4691 D3841 
; Female Ashcroft K4688 D3867 
1to 5V DC - 3 Wires Male — Ashcrof K4689 K4687 
4 to 20mA DC - 2 Wires ; Male Ashcro' K4692 K4690 
intrinsically Safe-Rated Transmitters 
With Cable & Wire Leads 
4 to 20mA DC - 2 Wires +0.25% Male Dwyer D1658 = 
With Conduit Shielded Cable 
4 to 20mA DC - 2 Wires +1% Male Ashcrof D3899 = 
With DIN 43650 Form A Connector 
| шш E EE 
В +0.25% emale shcro 
4io20mADC-2Wires - 15550, Female Ashcroft K4694 K4695 
+0.50% Male Ashcrof D3836 IE 
em 
Description Brand No. 
Energy Barriers for Flammable Applications 
For use with Dwyer pressure transmitters Dwyer 4FTL5 
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TEST INSTRUMENTS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Manometers & Pressure Meters 


П ISA ® 
EXTECH JACKET = Puge) Eme © 
ТЕСН ЈАСКЕТ TEST Pin (2-2 


Digital Manometers 


Portable, handheld instruments measure low positive, Manometers and airflow meters are 2-in-1 units that 
negative, and differential air and gas pressure. Commonly perform static and differential pressure measurements as 
used in HVAC applications, laboratory testing, field calibra- well as airflow and air velocity measurements and calcula- 


иии 


tion, and for measuring airflow and velocity. tions. Dwyer units offer 9 selectable engineering units 
General purpose manometers feature а digital display апа store up to 40 readings with min./max./avg. statistics. 
and selectable pressure units. Extech units offer 11 Calculate and display air velocity and volumetric air flow. 
selectable units of measure and record max./min./avg. Extech unit is a pitot tube and differential manometer. 


readings with relative time stamp. Data hold, auto power Measures air velocity/air flow in tight locations. 5 select- 
off, and zero function for offset correction or measurement. able units of measure. Features data hold, auto-off, zero 
4FB77 has a wide measurement range with high resolu- function, and record/recall for up to 99 readings. Includes 
tion. LCD shows 8 selectable units with data hold, min./ Ріо tube with connection hoses. Fluke units provide 
max. and zero functions. Yellow Jacket unit measures quick and accurate static and differential pressure, air 
gas, differential, and static pressure. UEI units 49CK75 velocity, and airflow measurements. 99 point storage 


and 9LHH8 offer dual input differential measurement capacity with min./max./avg./hold functions. 
and feature dynamic min./max. capture, data hold, and High-precision manometers offer precise 0.1% FS 
auto-off. Rugged rubber boot housing. 49КЕ06 offers dual accuracy. Backlit digital display, 7 selectable pressure 49KE06 2ENF2 
input differential measurements in 11 selectable units units, and internal memory stores up to 40 readings. 
of measure. Auto-ranging with min./max., data hold, and ^ Single-pressure manometer measures low pressures in 
Zero. Built-in magnet for hands-free operation. 9 selectable units. Push button auto-zero. 
Static pressure test kits include a dual input digital Smartphone-connected manometers measure 
manometer, static pressure tips, tubing, fittings, and carry- differential and static pressure in 13 selectable units of 1LZN6 
ing case - all the components needed for testing pressure measure. User is required to install the manufacturer's 
switches and gas or static pressure in HVAC systems. smartphone app, which reads, records, and analyzes 
measurements. Utilize bluetooth wireless connection. 
P CHOOSE: Item 
Pressure Range Accuracy Connections Brand No. 
General Purpose Digital Manometers 
-29 to 29 psi +1% 4 mm Hose Barb Extech 4FB77 
-19.95 to 19.95 in wc x 1.576 Yin NPT Yellow Jacket 45JT41 
30.02 in wc (Low), +1% Va in Hose Barb UEI Test Instruments 49СК75 t 
-60 to 60 in we +0.02 in we (bow), +1% М in Hose Barb ШЕ Test Instruments — OLHH8 
30.376 Yi in Hose Barb UEI Test Instruments 49КЕ06 
А +0.3% Ув in Hose Barb Extech 2ENF2 
010 13.85 іп we 30.390 Ya in Hose Barb Extech 8MGK8 3 
0 to 55.40 in wc +0.3% "в in Hose Barb, “в in Hose Barb Extech 1CWL9 
2 40.3% їй in Hose Barb, %e in Hose Barb Extech 9LW58 T 
0 to 138.3 in wc 30.376 ¥ in Hose Barb Extech 2ENF3 
Digital Manometer Static Pressure Test Kits 
-60 to 60 in wc +0.02 in we (Low), +1% "д in Hose Barb UEI Test Instruments 369169 
30.02 in wc (Low), +1% Yi in Hose Barb UEI Test Instruments 49CK76 * 
Digital Manometers & Airflow Meters 
0 to 100 psi, О to 150 psi +0.5% YA in Compression, % in Compression Dwyer K4723 
0 to 10.00 in we, 0 to 4.00 in we, 0 to 1.00 in we, 0 to 20.00 in we, 0 to ; ; 
40.00 in we, 0 to 200 in we, 0 to 10 psi, 0 to 20.00 psi, 010 30.00 psi 20.5% V in Hose Barb, Ўв in Hose Barb Dwyer K4722 
010 20 in wc +0.3% %в in Hose Barb Extech 9XJ80 
0 to 16 in wc +1% М in Hose Barb Fluke 1CWL5 
-4 to 4 kPa x196 ¥ in Hose Barb, %6 in Hose Barb Fluke 1CWL6 
High-Precision Digital Manometers 
0 to 20 in wc, 0 to 40 in wc, 0 to 200 in wc, 0 to 10 psi, 0 to 30 psi 30.175 (60 їо 78F), +1% (Low/High) Y& in Hose Barb, “в in Hose Barb Dwyer К4721 
0 to 50 psi, 0 to 100 psi +0.1% (60 to 78Р), +1% (Low/High) ¥ in Compression Dwyer K4721 
Single-Pressure Digital Manometers 
-20 to 20 in wc x 1.596 Y іп Hose Barb, “в in Hose Barb Dwyer 1LZN6 
Smartphone-Connected Digital Manometers 
-60 to 60 in wc +0.02 in wc (Low), «(0.1 in wc + 1.5%) (Full-Range) іп Hose Barb, % in Hose Barb Testo 497754 * 


* Includes calibration certificate. ү Includes NIST calibration. 


Digital Manometers for Hazardous Locations Que) 


= +0.5% accuracy Rated intrinsically safe for hazardous locations. Air-measuring kits include all 
= Class | Div. 2 Group Low-energy discharge prevents ignition in components needed to measure 
A,B,C,D safety rating areas where combustible or explosive gas or and monitor air velocity. 


dust is present. Measure negative, positive or 
differential pressure in selectable units. 


Item 
Pressure Range Connections Includes No. 
Intrinsically Safe-Rated Digital Manometers 
Oto 20 inwc л іп Hose Barb, % in Hose Barb Battery and Instructions 1XFW2 
0to40inwc in Hose Barb, “в in Hose Barb Battery and Instructions 1XFW3 
010200 in wc ^e in Hose Barb, % in Hose Barb Battery and Instructions 1XFW4 


Intrinsically Safe-Rated Air-Measuring Digital Manometer Kits 

(2) 4 ^ Ft Length 24e іп ID Rubber Tubing, (2) No. A-303 Static Pressure Tips With 

V in Hose Barb, 34e in Hose Barb Magnetic Mounting, A-397 Step Drill for %s in-1/2 in Holes in 146 in Increments, A-532 AV 38XU37 

Slide Chart, Fitted Polyethylene Case, Model 166T, 36 in Telescoping Ss Pitot Tube 
(2) 9 Ft Lengths %c in ID Rubber Tubing, (2) A-303 Static Pressure Tips With Magnetic Mounting, 
V in Hose Barb, 34e in Hose Barb A-397 Step Drill for в in-1/2 in Holes in 146 in Increments, A-532 AV Slide Chart, Fitted 38XU36 
Polyethylene Case, Model 166-6-CF, 6 in SS Pitot Tube With Integral Compression Fitting 

(2) 9 Ft Lengths 34e in ID Rubber Tubing, (2) A-303 Static Pressure Tips With Magnetic Mounting, 

Oto20inwc in Hose Barb, 31 in Hose Barb A-397 Step Drill for %46 in-1/2 in Holes in в in Increments, A-532 AV Slide Chart, Fitted 1XFWS 
Polyethylene Case, Model 166-6-CF, 6 in SS Pitot Tube With Integral Compression Fitting 1XFW2 

(2) 9 Ft Lengths %c in ID Rubber Tubing, (2) A-303 Static Pressure Tips With Magnetic Mounting, 

0to40inwc “зіп Hose Barb, 34e in Hose Barb A-397 Step Drill for 4e іп-1/2 in Holes in 4c in Increments, A-532 AV Slide Chart, Fitted 38XU38 
Polyethylene Case, Model 166-6-CF, 6 in SS Pitot Tube With Integral Compression Fitting 
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TEST INSTRUMENTS 
Anemometers & Level Transmitters 


Scan. Order. Done. == 


Details on page A1. 


Digital Pressure Meter for 
Industrial & Shop Applications 


= 2 GB datalogging 

= SD card and RS-232 interface 

Portable handheld meter displays 10 selectable pressure units on 
backlit dual LCD display. Datalogger records up to 20M readings via 
included SD card. Features data hold, max.\min., and record/recall. 
Adjustable sampling rate. Commonly used in hydraulic and pneumatic 
industrial shop applications. Order transmitters separately. 


EXT, 


INSTRUMENTS 


ЕХТЕСН 
Transmitters - Interchangeable 
transducers plug into meter which auto- 
matically senses the transducer's range 
and calibration. Corrosion-resistant 
brass alloy construction. 


Pressure Meter 


0.01 to 10 bar, 0.01 to 9.87 atm, 0.09 to 10.19 kg/sq cm, 0.1 to 101.9 m H20, 0.2 to 145 psi, 0.2 to 295.2 
in Hg, 1 to 1000 kPA, 10 to 10000 hPA, 10 to 7500 mm Hg, 5 to 4010 in H20 (with 150 psi transducer) 


Item 


Pressure Range No. 


Accuracy 


+0.50% of Reading 136533 


Transmitters S 
0.02 to 30 psi +1% of Full Scale 1РХ64 
128593 einve> 0 to 150 psi 32% 21RV55 


Analog Manometers 


Provide continuous readings of atmospheric, static, vacuum, or differential pres- 
sure with no power source required. Commonly used in general purpose HVAC 
applications as well as specialized applications ranging from paint booths to 
cleanrooms and laboratories. 


Stationary - MARK II units have a curved inclined vertical tube to provide 
measurements at higher ranges in easy-to-read increments. Include 2 static 
pressure tapes, double column plastic tubing, indicating fluid, mounting screws, 
and pointer flags. Series 1227 offers readings as a U-tube or inclined gauge. 
Clear, shatterproof indicating tube. Includes gauge oil, tubing for pressure source 
connection, magnetic clips, and carrying case. 


Qu 


Portable - U-shaped flexible tube unrolls when in use, and can be easily rolled 
up for storage. Feature overpressure safety traps to prevent loss of fluid. Include 
1 bottle of fluid, nylon rubber tubing connectors, magnetic mounting clips, and 
plastic case. 

Testing kit contains all components needed for checking pressure in most gas 
appliances. Includes 1 bottle fluid, pipe thread bushing, 16 in manometer 3T302, 
rubber tubing, rubber tubing adapter, 2 pipe thread rubber tubing adapters, and 
plastic case. 


Manometer Fluid Item 
Pressure Range Slack Tube Length Type Color Series Мо. 
Stationary Analog Manometers 
0 to 3 іп wc — Inclined Vertical Red МАВКИ К4725 
0 to 7 in wc Inclined Vertical Blue МАВКИ К4725 
-0.20 to 2.6 in wc, 0 to 16 in wc U-Inclined Red 1227 31294 
Portable Analog Manometers 
-12 to 12 in wc, -4 to 4 in wc, -6 to біп wc,-8 24 in, 8 in, 12 in, 16 
to 8 in wc, -24 to 24 in wc, -30 to 30 in wc, -36 іп, 48 in, 60 in, 72 Flexible U-Tube Green 1211  K4724 
to 36 in wc, -60 to 60 in wc, -18 to 18 in wc in, 120 in, 36 in 
Testing Manometer Kits for Gas Appliances 
-8 to 8 in wc 16 in Flexible U-Tube Green 1212 37293 
Item 
Fluid Color Bottle Capacity Specific Gravity For Use With No. 
Analog Manometer Fluids " 
i Red 402 0.83 21650; 31294 1TC00 
Stationary Portable Inclined Manometer Stands 
K4725 K4724 = = MARK 1125, MARKII26 11033 
Ex Qu) 
= А E Mercoid" Que) " 
Submersible Level Transmitters TLOVORHWE Qo VCASHCROFT 


= Available in pressure ranges from 0 to 100 psi 

and 0 to 690 ft wc at Grainger.com 
a Available with cable lengths from 25 to 710 ft. at Grainger.com 
= Lightning and surge protection 
= Electrical connections are cable and wire leads 
Transmitters are placed at the bottom of a tank, well, or other liquid container 
to measure the height of liquid referenced to atmospheric pressure. Commonly 
used in a variety of water management applications. 
Polyurethane coated cables are for water monitoring, environmental remedia- 
tion, and water tanks. ETFE (ethylene tetra fluoroethylene) coated cables provide 
excellent temperature, chemical, and corrosion resistance for wastewater, 
sludge pits, chemical and oil tanks, slurries, sumps, and reservoirs. 


For Tanks and Groundwater - Flowline units have 316 SS, 316L SS, Buna-N 
and PVC wetted materials. Mercoid units have a bullet nose design that 
protects the diaphragm from damage. Wetted materials are 316 SS, 316L SS, 
PVC, and fluoroelastomer. 

For Harsh Applications - Mercoid units have a durable bird cage design with 
large diameter 316 SS diaphragm seal that is non-clogging and damage resis- 
tant to floating solids. Dwyer units have a flush diaphragm tip that will not clog 
in aggressive fluids. Ideal for use with sludge and slurries. 

Miniature for Boreholes and Wells - Ashcroft units have a small 17mm 
dia. and complete 316 SS construction. Dwyer units have a 0.63" dia. to fit into 
narrow openings. 316 SS body and nose cap. 


POLYURETHANE | ETFE CABLE 


CABLE COATING) COATING 
Sensor Power Item Item 
Accuracy Length Тір Design Вед. Output Brand No. No. 
Bird Submersible Level Transmitters for Tanks & Groundwater 
Bullet c +0.25% of Full Scale — 4.08 in — Bullet Nose 1310 30V DC 4to 20mA DC Flowline K4739 — = 
Nose Tip age +0.25% of Full Scale — 6.7 in Bullet Nose 10 їо 30V DC 4to 20mA DC  Mercoid K4735 K4736 
Tip Submersible Level Transmitters for Harsh Applications 
+0.25% of Full Scale — 7.8 in Bird Cage 1310 30V DC 4to 20mA DC  Mercoid K4731 K4732 
+0.25% of Full Scale — 5.94 in Flush Tip 10 їо 33V DC 4to20mADC Dwyer K4733 -- К4734 — 
+0.25% of Full Scale — 5.94 in Flush Tip 10 їо 33V DC 4to20mADC Dwyer K4733 - — — 
Miniature Level Transmitters for Boreholes & Wells 
+0.25% of Full Scale — 6.37 in — Bullet Nose 10 їо 36V DC 4to 20mA DC Ashcroft K4738 — = 
+0.25% of Full Scale — 6.7 in Bullet Nose 10 їо 33V DC 0to 5V DC Dwyer K4720 -- K4730 — 
Flush +0.25% of Full Scale — 6.7in ^ Bullet Nose _10 to 33V DC 4to 20mA DC Dwyer K4727  — =_= 
Tip +0.10% of Full Scale — 6.7 in Bullet Nose 10 їо 33V DC 4to 20mA DC Dwyer K4728 — — — 
Item 
Description Brand No. 
Accessories 
Termination Box for K4738 Ashcroft 40AZ94 
Mounting Kit for K4739 Flowline 49K044 
Desiccant Filter for K4739 Flowline 49K045 
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TEST INSTRUMENTS 


Airflow & Static-Pressure Accessories 


Pitot Tubes & Airflow Sensors 


Measure air flow and air velocity and connect to tubes allow for easy insertion into ducts. Tubes with 
pressure instruments such as differential pressure compression fitting allow the tube to be fixed into 
gauges, switches, transmitters, and manometers position when inserted into a duct. 

to monitor and control airflow in HVAC systems or Airflow sensors - Blade-style metal sensors 
specialized applications. are secured to square or rectangular ducts with a 
Pitot tubes - Stainless steel tubes are graduated to flange. Blade design provides minimal disruption of 
allow the user to quickly reach the needed insertion air stream for more accurate measurements. Plastic 
depth. Compatible with direct-mounting in ducts and averaging sensors are ideal for sensing differential 
many types of mounting hardware. Pocket tubes pressure. Integral flange with gasket for mounting to 
have 14" dia.; standard tubes have %46" dia. Straight square and round ducts. 


P CHOOSE: Maximum 
Insertion Media Item 
Pitot Type Length Temperature Brand No. 
Pitot Tubes 
Pocket Size біп, 12 in = Dwyer K4743 
Standard 12 in = Fluke 3MPA4 
12.625 in, 120 in, 168 in, 216 in, 60.625 in, 96 in, о 
Standard 8.625 in, 18.625 in, 24.625 in, 36.625 in, 48.625 in 1:300 ЗЕ Dwyer maine 
Straight 18 in 1,500 °F Dwyer 38RW76 
Pitot Tubes with Compression Fittings 
Pocket Size біп -- Dwyer 40XC92 
Standard 12.625 in, 24.625 in 1,500 °F Dwyer K4744 
> CHOOSE: Maximum 
Insertion Media Item 
Length Temperature Brand No. 
Blade-Style Metal Averaging Airflow Sensors 
4 in, біп, 8 in, 10 in, 12 in, 14 in, 16 in, 18 in, 20 in, 22 in, 24 in, 26 in, o 
28 in, 30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 in, 42 in, 44 in, 46 in, 48 in 400 °F Dwyer K4740 
General Purpose Plastic Averaging Airflow Sensors 
3 Vs in, 5 іп, 7 % in, 9 іп 120 °F Dwyer K4741 
12 1 іп, 14 3⁄4 in, 17 Yin, 19 % in, 21 % in, 23 75 in 120 °F Dwyer K4741 


Static-Pressure Tips, Pickups & Mounting Hardware 


Use with differential pressure instruments such as 237320 is designed for cleanroom use. 237322 is 
manometers, controllers, and pressure switches to for room mount with plastic enclosure that fits 2" x 
measure airflow. 4" electrical box. 232323 mounts on top of a stan- 
Static-pressure tips are hook-shaped metal tips dard 34" -thick ceiling tile, with its filter facing down 
that connect to a manometer or transmitter and through a 96" hole in the tile. 232324 is designed for 
mount in a duct; except 1W401 is a portable unit roof or outside mounting, and is built to withstand 
with a magnet that holds it in place. harsh conditions. 
Static-pressure pickups mount to walls ог ceil- Static-pressure fittings connect to the tubing of 
ings and connect to pressure monitoring systems. differential pressure instruments to facilitate pres- 
sure readings. 


Insertion For Tubing Mfr. Item 
Length Material Diameter Includes Model No. 
Static-Pressure Tips 
4in 303 Stainless Steel s іп Flange A-489 232317 
4in Stainless Steel Asin Magnet A-303 1Ш401 
6in Stainless Steel Зв in Mounting Flange A-491 232318 
8in Stainless Steel As in Mounting Flange A-493 232319 
For Tubing Mfr. Item 
Material Diameter Includes Model No. 
Static-Pressure Pickups 
316 Stainless Steel 5mm Mounting Screws A-414 237320 
Plastic V6 in, Ae in Foam Gasket, Mounting Screws A-418A 232322 
Metal V6 in, %6 in — A-419A 232323 
Plastic with Metal Plate/Conduit Connector —_ Yin, сіп EMT Conduit Fitting A-420A 232324 
Static-Pressure Fittings 
Stainless Steel Ув in, 3e in — A-308 1М/397 
Stainless Steel Yin = A-307 1М1399 
Wall Plate Pickups 
ABS Plastic He in Anchors, Mounting Screws, Tubing A-465 237325 
Stainless Steel Ув in, 54e in Foam Gasket, Mounting Screws A-417A 232321 
Mfr. Item 
Accessory Type Material Includes Model No. 
Mounting Glands & Flanges 
Mounting Gland Stainless Steel Graphite Bushing, Jam Nut, Washers A-159  1W403 
Split Flange Cadmium Plated Steel — Gasket for Mounting %46 in Pitot Tubes on Ducts, Nuts, Washers А-158 11/405 


Wind Speed Indicators and Vane Anemometer Qu 
WIND SPEED INDICATOR HANDHELD WIND VANE ANEMOMETER 


Rooftop-mounted pickup reads SPEED INDICATOR Permanent-mount or portable 
wind velocities from 0 to 80 mph Quickly displays wind velocity in instrument measures velocities 
and 1 to 12 Beaufort scale directly 2 scales: 2 to 10 mph and 4 to from 25 to 400 fpm. Large easy- 
on liquid-filled tube. Includes 66 mph. Pocket size with sturdy to-read scales are visible from 


50-ft. vinyl tubing. plastic case. both sides. 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Wind Speed Indicator MARK II WSI 37307 
Handheld Wind Speed Indicator WIND METER-MPH 31308 
Mountable Vane Anemometer 480 1W431 
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Pitot 
Pitot Tube with 
Tube Compression 
Fitting 


[i 


Blade-Style 
Airflow 
Sensor 


net 


Wall plate pickups create an opening on a wall to 
view pressure readings. Foam gasket creates tight 
seal. Can be mounted to a standard 2" x 4" electri- 
cal box or to walls or ceilings. 232321 is designed 
for cleanroom use. 

Mounting glands and flanges are for mounting 
tips and pickups to manometers and transmitters. 


Static-Pressure 


Pickups 
232320 
Static-Pressure 
Tips 
1W401 
Static-Pressure Wall Plate 
Fitting Pickup 
1W397 232325 
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TEST INSTRUMENTS 
Stopwatches & Timers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


4YMT7 


(GENERAL) TRACEABLE® 
Digital Stopwatches 


Each includes lanyard and battery. 


General—Fully featured stopwatch displays day, 
date, current time, and lap time. Daily alarm and 
hourly chime. Manufacturer's lifetime warranty. 


Traceable—Continuous timing function lets you 
time for hours, days, or weeks; the display rolls 
over to zero when it maxes out, automatically 
beginning timing again. 9DUY3 is shockproof and 
waterproof to 3 atmospheres. 4YMT7 is disposable. 
5CVT8 has vivid, large digits. 9NU56 simultaneously 


EXT, 


INSTRUMENTS 


displays running time, cumulative-split, and 
interval-split. 300 record memory. Each instrument 
is provided with a serialized Traceable Calibration 
Certificate indicating traceability to standards 
provided by NIST. 


Extech—4TM11 includes calendar display (day, 
month, date), plus alarm with snooze function 
with time delay. HeatWatch 2ENF7 and 4FB70 
display temperature, humidity, and heat index with 
programmable heat index alarm. Offers fastest/ 


slowest/average lap recall. 


9DUY3 5CVT8 
T/s-hr. 
Timing Clock Elapsed Split Snooze Hour Water Calibration Battery Mfr. Item 
Range Operation Time Time Alarm Alarm Chime Resistant Certificate Memory Recall Display Type Model No. 
Extech 
Count up to 23 hr, 59 min, 59 sec Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes No 2splitandlaptimes Multiline LCD LR44 365510 4ТМ11 
Count up to 9 hr, 59 min, 59 sec Yes Yes Yes — Yes No No No No 30 lap/split memory 2-line LCD CR2032 HW30 4ҒВ70 
Up to 23 hr. 59 min, 59 sec Yes Yes Yes Yes — Yes Yes Yes No 2 Split and Lap Times Multiline LCD CR2032 STW515  55CH80 
p і d Yes Yes Yes Yes Үеѕ Yes Yes Yes 2 Split and Lap Times Multiline LCD CR2032 STW515-NIST 55CH81 
9 hr, 59 min, 59.99 sec Yes Yes Yes — Yes No No No Yes 30 Laps or Splits 2-line LCD CR2032 HW30-NISTL 2ЕМЕ7 
General 
Count up to 23 hr, 59 min, 59 sec Yes No No No Yes Yes Yes No No іп LCD CR2016 SW100A 9PYC8 
Traceable 
| Yes Yes Yes Yes No No ү Yes No Win ЗУ n" 1042 — 9DUY3 
Count up to 23 hr, 59 min, 59 sec yes Ves Үз No No No То Yes No Ain LCD 392 1044: 4YMT7 
Yes Yes Yes Yes — Yes No Yes Yes No Y2 in LCD 3V CR2032 1051 5CVT8 
Count up to 9 hours, 59 minutes, A di 3V Button Cell 
59 seconds, 99 hundredths Yes Yes Yes Yes Yes No Yes Yes 300 Records of Split — 3-line LCD Battery 1052 9NU56 
8RLR2 wee m . 
Ф 
Digital Timers TRACEABLE? Kraus" TAYLOR. 
= Min. time setting: 0.1 sec. Jumbo Timer—Display adjusts from 90? to 180° for 
TRACEABLE angled viewing. Counts up after alarm to show elapsed 


3NZR6 9JXTO 
Max. 
Time 
Item Setting 

Traceable 
Alarm Timer 99 hr 59 min 59 sec 
Clip-It Timer 99 hr 59 min 59 sec 
Countdown Timer 99 min 59 sec 
Countdown Timer 99 min 59 sec 


Dual Channel Timer 


99 hr 59 min 59 sec 


Jumbo Timer 23 hr 59 min 59 sec 
Nano Timer 23 hr 59 min 59 sec 
Timer 99 min 59 sec 
Taylor 

Digital Timer 99 min 59 sec 
Loud Digital Timer 9 hr 59 min 59 sec 
Cooper Atkins 


24-Hour Digital Timer 


980 


23 hr 59 min 59 sec 


GRAINGER. 


ПІШ 


Each timer is provided with а serialized Traceable 
Calibration Certificate indicating traceability to standards 
provided by NIST. 


Alarm Timer —4-channel device functions as count 
up/down timer, time in/out display, and 12/24 hr. clock. 
Memory resets display to previously programmed count- 
down time. 


Clip-It Timer—Multitasking timer clips to any lab surface. 
Memory saves last programmed setting for quick recall: 
useful for repetitive timing events. Features loud, 1 min. 
alarm. 


Countdown Timer 8GHH3—View large 17/5" digits from 
across the room. 1-touch recall returns channel to previ- 
ously programmed setting. Countdown/up and stopwatch 
modes. 


Countdown Timer 4YMT6—Jumbo digit, lightweight and 
portable timer's memory resets display to last programmed 
time for quick repeat of frequent, routine tests. Loud 
30-sec. alarm. 


Dual Channel Flashing LED Timer—6-digit, dual channel 
display. Features 2 simultaneous countdown activities, 
flashing LED timing indicator/alarm and adjustable volume. 
Green light flashes counting down, red light flashes once 

at zero. 


time since alert. Also has time in/out, 12/24-hr. clock, and 
stopwatch functions. 


Nano Timer—Operates as a countdown alarm timer, stop- 
watch (count up), or 12/24-hr. clock. Compact design with 
large digits for readability. 2-channel memory automatically 
resets display to the original programmed time. 


Timer 6KED7—Big-digit timer has adjustable alarm and 
flashing LED alert. Green light flashes every second after 
timing reaches 10 sec.; red indicator flashes when zero 
is reached and shows time elapsed since alarm. Adjust 
volume for high, low, or off for silent flashing LED alert. 


TAYLOR 


Digital Timer—Easy-to-use, multipurpose timer counts up 
or down. Compact with clip, magnet, or stand positioning. 


Loud Digital Timer—Times up to 4 events simultaneously 
with distinctive 100dB alarms for each event. Adjustable 
volume. Lights flash at zero. Stand or wall mount. 


COOPER-ATKINS 


24-Hr. Digital Timer—Large single-station timer has 
a red alert light that flashes when the alarm sounds. 
Automatically counts up once the set time has elapsed. 
Handy 1-touch Start/Stop button. 


Battery Mfr. Item 

Display Alarm Display Type Model No. 
34 in LCD High-Decibel Alarm Sounds for 1 min or Silence Manually 3^ in LCD Button Cell 5004 8RLR2 
Ys in LCD Yes Y5 in LCD Button Cell 5046 9NLW2 
1% in LCD Audible 1% in LCD AAA 5011 8GHH3 
34 in LCD Yes 34 in LCD AAA 5028 4YMT6 
Dual LCD Audible and Visual Dual LCD AAA 5017 6KED8 
1 in LCD Audible and Visual, Each Channel Has Distinct Alarm 1 in LCD AAA 5022 8PGN6 
36 in LCD High-Decibel Alarm Sounds for 1 min 36 in LCD Button Cell 5132 9JAZ8 
1in LCD Audible and Visual 1in LCD AAA 5013 6KED7 
LCD Audible LCD AAA 5806 3NZR6 
LCD Audible and Visual LCD (4) AA 5839 3NZT6 
LCD Audible and Visual LCD AAA FT24 9JXTO 
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TEST INSTRUMENTS 
Air Monitors 


c= 
| N 
M t | Digital 
4 38RJ43 
. 
Manual 
3KYD8 
TRACEABLE? WOHLER 
Barometers 


Analog—Precision dial barometer measures atmospheric pressure in 
units of hPa, in Hg, and mm Hg. Durable nickel-chrome housing. 


Digital—6NWAS - Measures barometric pressure in hPa, temperature in 
°C / °F, and sound level. IR interface for use with printer or PC. 


38RJ43 - Large 4-line LCD continuously and simultaneously shows 
barometric pressure, temperature, relative humidity, barometric pressure 
trend, and time-of-day. Records Min/Max readings and allows user to set 
parameters for HI/LO alarms. Connect to a computer and use 38RJ44 
software to permanently capture data. 


53DU69 - Measures barometric pressure, relative humidity, and tempera- 
ture and wirelessly transmits data to a cloud-based interface. Audible and 
visual alarms alert onsite personnel to out-of-range conditions. Remotely 
monitor controlled environments from any location - connect to data via 
Apple Watch, smartphone, tablet, or PC using TraceableLIVE cloud service 
(subscription required). 


Includes 
NIST-Traceable 
Calibration Item 
Certificate Brand No. 


Barometric Pressure 
Pressure Range Range (in Hg) 
Analog Barometer 


Barometer Sampling 
Accuracy Rate 


945 to 1073 hPa xi ul 30,5% = Yes Traceable 3KYD8 

Digital Barometers 

Without Data Logging 

300 to 1000 hPa — +1.5 hPa — No Wohler 6NWA3 

Data Logging 

50010 1030 mBar 3147 i s4mbar — 10sec Yes Traceable 38RJ43 
14.77 to 

500 to 1100 mBar 30.41 in Hg +4 mbar 9 sec Yes Traceable 53DU69 


Data Acquisition System for 38RJ43 


6 ft (Supplied USB, Serial, and Instrument Connections) Cable, CD Traceable 38RJ44 


onset 


pope MX тр - 


ONSET 


HOBO Bluetooth? (BLE) Temperature 
and Humidity Data Logger 


Measures and transmits temperature and relative humidity data wirelessly 

to mobile devices via Bluetooth Smart technology. Allows you to access data 
anytime from mobile devices over a 100-ft. range. Suitable for use in a range 
of building monitoring applications, such as tracking storage temperatures in a 
food warehouse, keeping tabs on humidity levels in a museum, or investigating 
occupant comfort complaints in an office building. 


Special Sample Mfr. Item 
Features — Point Storage Model No. 
Bluetooth Smart Wireless Communications, 84,650 MX1101 38AX83 


Data Sharing, RoHS Compliance 
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21RV54 15E593 


EXT 


INSTRUMENTS 


Desktop Indoor Air Quality 
(IAQ) C0; Monitors 


= 0 to 9999 ppm CO, concentration 
= RH range: 0.1% to 99.9% 
= Min./max. CO, value recall 


21RV54 and 15E593—Display air quality as Good/Normal/Poor, plus year, 
month, date, and time. Feature automatic baseline calibration (ABC) or use 
manual calibration in fresh air. 15E593 logs up to 5333 data points that can be 
downloaded to a Windows® compatible computer for analysis; software and 
cable included. 


21YE40—Calculate statistical weighted averages of TWA (8-hr. time weighted 
average) and STEL (15-min. short term exposure limit). Employs 6 facial icons 
to indicate IAQ levels. Displays CO. ppm, year, month, date, and time. ABC. 
Manually stores/recalls 99 readings. 


Temp. Digital Mfr. Item 
Range (F) Readout Alarm Model No. 
23° to 122°F LCD Audible and Visual C0100 21RV54 
High/Low Audible 
Audible and Visual 


60210 
60220 


15Е593 
21YE40 


14° to 140°F Multifunction LCD 
14° to 140°F LCD 


EXT! 


INSTRUMENTS 


Paperless Temperature/Humidity 


Monitor 


= Graphical data logger 

= Stores up to 20,000 readings 

= Desk or wall mount 

Simultaneously shows numerical and graphical display of humidity, temper- 
ature and dew point readings plus time and date. Measures humidity (10% 
to 95% relative), temp. (-20° to 140°F) and dew point (-4° to 176°F). Probe 
can be connected directly to the unit or attached to the 6.5-ft. extension 
cable for measurements in closed environments. Audible and visual alarm 
with user programmable High/Low setpoints. Include detachable probe, 
probe cable, USB adapter, universal adapter, and rechargable battery. 


Mfr. Item 
Model No. 
RH550 55RV90 
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Weather Stations Details on page A1. 
| DAVIS Eil 
| Vantage Pro2™ Weather Stations 
WEATHER STATIONS 4JRH6 and 4JRH8 feature 24-hr. fan- 
= Temperature range: indoor 32° aspirated radiation shield for max. 
to 140°F; outdoor -40° to 150?F — temperature/humidity accuracy. 


= Relative humidity range: indoor — 4JRH7 and 4JRH8 add UV and solar 
1% to 100%; outdoor 1% to 100% radiation/energy sensors. Display UV 


TEST INSTRUMENTS Scan. Order. Done. = & 


» Wind velocity: 1 to 200 mph index, dose rate, and daily and accu- 
= Rainfall: 0 to 199.99"; mulated dose. 
accuracy: +4%. 


4JRH9 is a wireless display console 
Monitoring systems update data only. 


every 2/2 sec. from sensors up tO ев WeatherLink® software with 
1000 ft. away. LCDs show barometric Weather stations for downloading 
pressure, wind direction, wind chill, ^ gata for reporting, analysis, and 

dew point, and heat index. — sharing over the internet. Supports 
4JRH4 4JRH5 is a cabled weather station National Climatic Data Center (NOAA) 
with sensor array wired to the indoor Weather Watcher, GLOBE student 
console. Runs on AC power. All others science program, and the Citizen 

are wireless, with solar-powered Weather Observer Program of the 
outside sensors and console that National Weather Service. 

requires 3 C batteries (not included) 


4JRH9 or AC power. 
Sensor Transmission Data Update Mfr. Item 
Type Item Range Frequency Model No. 
Humidity, Ваа! Wireless Weather Stata ‘oot 28sec 6182 RNa 
Ч n; ireless Weather Station j .5 sec 
Temperature, Wind Speed Wireless Weather Station w/Fan 1,000 ft 2.5 sec 6153 4JRHG 
Humidity, Rainfall, Wireless Weather Station 1,000 ft 2.5 sec 6162 4JRH7 
Li Wi En i Wireless Weather Station w/Fan 1,000 ft 2.5 sec 6163 4JRH8 
Mfr. Item 
Item For Use With Model No. 
Accessories 6 BE oom : mes 
Wireless Console/Receiver Vantage Pro2 6152, 6153, 6162 or 6163 6312 4JRH9 
USB Data Logger — 6510USB 4JRJ1 
Serial Data Logger — 6510SER 4JRJ2 
Solar Radiation Sensor Vantage Pro and Pro2 6450 97334 


DAVIS Eil 
Vantage Vue® Weather Station 


Wireless monitoring system updates data every 27 sec. from solar-powered sensors up to 1000 

ft. away. LCD shows barometric pressure, wind direction, wind chill, dew point, and heat index. 
4JRJ5 Weather center feature provides weather variables, such as daily highs/lows. Compact outdoor 
sensor array is fully integrated and corrosionproof. Console requires 3 C batteries (not included) or 
AC power. 


Temp. Wind Wind Heat Barometric Dew Mfr. ет 
Range (F) Vel. Chill Index Pressure Point Alarms Display Rain Fall Includes Model Мо. 
Anemometer, 
indoor o2 1 to 26 to 32 in Transflective ЕА Display Console, 
Outdoor -40 200 Yes Yes но (880 to Yes Yes LCD with in/0 to Humidity Sensor, 6250 4JRJ5 
to 150° mph 1080 mbar) Backlight 6553mm Rain Collector, 
Temp Sensor 
Accessory — 3 am eun 
Additional Wireless Console/Receiver 6351 4JRJ6 
| | EXT 
' 2 = INSTRUMENTS 
— P— А = 
ы Wireless Weather Station 


1» Long-range transmission up to 450-ft. (150m) between base and transmitter 
= Max./Min. readings with time-date stamps 
= Hi/Lo alert settings and warnings 
= Clock display with 5 languages 
in Helps plan day-to-day outdoor activities affected by weather. Indoor wireless base station with 
— large LCD displays indoor temperature, humidity, and outdoor weather conditions, plus date and 
time. Outdoor wireless transmitter has 5 built-in sensors for measuring wind speed, wind direc- 
tion, rainfall, temperature, and humidity. Kit is completely assembled for easy installation. 


Temp. Wind Heat UV Barometric Power Mfr. Item 
Range (F) Wind Vel. Chill Index Sensor Pressure Dew Point Alarms Display Rain Fall Source Includes Model No. 
Indoor -40 to 158°, 0 to 111.8 0 to (3) AA Batteries (Base Station), қ С) 
Outdoor -40 to 176° — mph Yes | Yes Мо Yes Yes Yes LCD 99.99 in — (3) АА Batteries (Transmitter) Bracket, Mounting Stand —— WTH600-KIT 453А39 
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TEST INSTRUMENTS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Handheld Temperature Meters & Probes 


High-Accuracy Thermistor Meters & Probes b us taaccaw.e: 


= Include NIST certificate of calibration THERMISTOR PROBES 
Meters measure suction- and liquid-line temperatures as well 14" DIAMETER 
as temperatures across condensing and evaporator coils and 8-FT CABLE 
ambient temperatures. They feature a backlit display for dark M j 
environments, a sealed keypad, and a battery eliminator jack. Use 2-Wire probes measure temperatures as a function of changes 
with thermistor probes and different types of sensors for multiple іп electrical resistance. They provide more accurate read- 
applications. ings faster than other types of probes over a smaller range of 
High-accuracy thermistor meters are commonly used in temperatures. | 
biological research laboratories and to measure air and room Flange-mounted probes are commonly fixed to the outer 
temperatures. wall of a duct and measure both the temperature and quality 
High-accuracy thermistor temperature & humidity meters 0 air flowing through the duct. | Тетр. оя Meter 
are commonly used to monitor humidity levels indoors for Threaded probes use a thread-mounted sensor for fixed- 
comfort. position temperature sensing in closed tanks and pipes. 
Temp. Humidity No. of Item 
Range (F) Range Res. Accuracy Included Probes Channels Brand No. 
High-Accuracy Handheld Thermistor Temperature & Humidity Meters TR P 5 Probe Model 
" " о m | А ; 7 ti ; | 
-40° to 300°Е 10% їо 95% 0.1°/19% RH +0.3°F or +0.5% of Reading Whichever is Greater 4011 Pp Stan Probe, Mode! 509 Humidiy Probe — Cooper Atkins 46F194 
" ө ° А ' P 75 t я - 
-40° to 300° 10% їо 95% 0.1°/1% ВН +0.3°F or +0.5% of Reading Whichever is Greater 4011 Pipe Strap Probe, Model 5028 Humidity Proba 3 Cooper Atkins 61444 
High-Accuracy Handheld Thermistor Meters 
o о i i i Model 1075 General Purpose Puncture Probe, i 
ATF — 0.1 +0.3°F or +0.5% of Reading Whichever is Greater Model 2010 Air Probe, Model 4011 Surface Probe 3 Cooper Atkins 27618 
E" о о i ; i Model 1075 General Purpose Puncture Probe, = А 
0.1 +0.3°F or +0.5% of Reading Whichever is Greater Model 2010 Air Probe, Model 4011 Surface Probe Cooper Atkins 46F193 
-40° to 302°F == 0.12 +0.3°F/0.2°C or +0.5% of Reading Whichever is Greater 1075 General Purpose Probe E] Cooper Atkins 33HP78 
= 0.1° +0.3°F/0.2°C or +0.5% of Reading Whichever is Greater . 1075 General Purpose Probe — Cooper Atkins 46F192 
-58° to 302° = 0.1* x1*C (-30° to 150°C), +2°C (Otherwise) Stainless Steel Probe with 18 in Cable 1 Traceable — 3KTW9 
-58° to 572° — uc om 20 to +1°б Stainless Steel Probe with 2.6 ft Cable 1 Traceable — 3KMEA 
> CHOOSE: 
Mounting Probe Item 
Type Temperature Range Length Probe Sheath Material Resist. No. 
Flange-Mounted Duct Thermistor Probes 5 5 
o ору до о 4in, 6 in, 8 in, 12 in, 18 in 304 Stainless Steel 10,000 ohm K3058 
Duct Mount -40° to 302°F/-40° to 150°C 4in.6 in, 8 in, 12 in, 18 in 304 Stainless Steel 20.000 ohm K3059 
Threaded Thermistor Probes with Conduit Connection 
Duct Mount 4 in, біп, 8 in, 12 in, 18 in 304 Stainless Steel 10,000 ohm K3060 
-40° to 302°F/-40° to 150°C 4 in, біп, 8 in, 12 in, 18 in 304 Stainless Steel 20,000 ohm K3061 
Immersion 4in, біп, 8 in, 12 in 304 Stainless Steel 10,000 ohm K3064 
4 in, 6 in, 8 in, 12 in 304 Stainless Steel 20,000 ohm K3065 
Threaded Thermistor Probes with Terminal Block 5 © 
i o о°р/-4П° o 4 in, біп, 8 in, 12 in 304 Stainless Steel 10,000 ohm K3062 
Immersion -40° to 302°F/-40° to 150°C 4 in, біп, 8in 304 Stainless Steel 20.000 ohm K3063 
- " — 2 T 
Long-Life & High-Accuracy Handheld RTD Meters & Probes /écemco ПТ Onas 
= NIST units include a certificate of calibration RTD PROBES 
With their wide range and precise accuracy, these handheld meters are used Use a metal sensing element to measure temperatures over a wide operating 


with different RTD probes for specific applications. Commonly used to check and range. Provide long-term stability compared to other types of probes. 


perform calibrations, verify liquid-in-glass, digital and bi-metal thermometers, ^ Flex-wire probes have an insulated cable with a beaded junction on the 
and to measure the temperature of refrigerators, freezers, incubators, and ovens. sensing end with the terminal end connected to a meter or receiver. 


Data-logging meter allows recorded data to be transferred from the thermom- Threaded probes have thread-mounted sensors for fixed-position temperature 


eter to a PC or Mac with a wired connection. measurement of closed vessels like tanks or pipes. 
STANDARD NIST 
Temp. Data No. of Item Item 
Range (F) Res. Accuracy Output Type Channels Brand No. No. 
Long-Life & High-Accuracy Handheld RTD Meters 
14810522 REY 0 059200 6+0 2°C None 2 Amprobe 68261 in 
p op .3999 " .2°F/0.1"' +0.05% + 0.4°F/0.2° one mprobe — 
328° to 116675 -328° to 1472°F 0.2°F/0.1°C 20.05% + 0.4°F/0.2°C WiFi 2 Amprobe 6762 = 
Data-Logging Long-Life & High-Accuracy Handheld RTD Meters 
-328° to 923° 0.1° to 0.0001° +0.05°C or +0.05% RS-232 1 Control Company = 382659 
Probe Probe Connector Item 
Temperature Range Accuracy Length Diameter RTD Type Type Probe Sheath Material Мо. 
Flex-Wire RTD Prohes 5 
Air, Gases 
-328° to 788*F/-200* to 420°C +0.050°C 12in  025in RTD 100 ohm Info-Con Smart Connector 316 Stainless Stee 4FFJ6 
Air, Gases, Liquids mE : . 
-328° to 572°F/-200° to 3006 200500 ТАЛҒА ТАЯ АУЛ Qin  0.188in  4-Wire 100 ohm Banana Plug Mineral Insulated 1CXJ2 
Appliances, Duct, Food and Beverage, HVAC, Ovens, Packaging, Pharmaceutical 
+0.30°C/+0.12 ohm at 0°C 3in 0.188 in 3-Wire Pt100 Bare Wire 316 Stainless Stee 20XJ90 
0° to 392°F/-18° to 200°C ind End 12іп 0.188 in 3-Wire Pt100 Bare Wire 316 Stainless Stee 3FWX3 
+0.15°C/+0.06 ohm at 0°C біп 0.25 іп 3-Wire Pt100 Bare Wire 316 Stainless Stee 57Ү14 
0° to 900°F/-18° to 482°C біп 0.188 in 3-Wire Pt100 Bare Wire 316 Stainless Steel! _ 20XJ91 
+0.30°C/+0.12 ohm at 0°C 6in 0.188 in 3-Wire Pt1000 Bare Wire 316 Stainless Stee 3FWX4 
0° to 1,200°F/-18° to 650°C 6in 0.188 in 3-Wire Pt100 Bare Wire 316 Stainless Steel 3FWXS 
Threaded RTD Probes with Conduit Connection 
AHU Monitoring, Building Automation, Chiller or Boiler Loops, VAV Temperature Sensing 5ZPF4 
4 in 0.25 іп 2-Міге 100 ohm Terminal Block 304 s ainless 5 ее mE 
o о о о о o 8 in 0.25 in 2-Wire 100 ohm Terminal Block 304 Stainless Steel 6CUE1 
~A0° to 302°F/-40° to 150°C 30,150, +0.22°6 4in 0.25 in 2-Мйге 1,000 ohm Terminal Block 304 Stainless Steel  6CUE3 
12 in 0.25in 2-М/іге 1,000 ohm Terminal Block 304 Stainless Steel 6CUE6 
Appliances, Duct, Food and Beverage, HVAC, Ovens, Packaging, Pharmaceutical 
on (p in ire ЕЛШІ Connection Head with Terminal Block ЕНЕ E ainless stee aut 
o o o o; ^ " in .25 in -Wire Pt onnection Head with Terminal Bloc tainless Steel 
0° to 392°F/-18° to 200°C #0.15°C/20.06 ohm at 0°C 1810  025in  3-WirePti00 Connection Head with Terminal Block 316 Stainless Steel 5FYJO 
24in — 025in 3-Wire Pt100 — Connection Head with Terminal Block 316 Stainless Stee 5FYJ1 
Food and Beverage, Pharmaceutical, Process 
4in 0.25in 4-М/ге 100 ohm Bare Wire 3161 Stainless Steel 6PEY7 
-76° to 400°F/-60° to 204°C +0.15°С 6 in 0.25in — 4-Wire 100 ohm Bare Wire 3161 Stainless Steel — GPEY8 
12 in 0.25 in 4-Wire 100 ohm Bare Wire 316L Stainless Steel 6РЕҮ9 
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Wide-Application Handheld 
Thermocouple Meters & Probes 


a NIST units include a certificate of calibration 
Handheld thermocouple meters are used 

with different probes to measure surface and 
ambient temperatures, as well as for immersion 
and penetration applications. Can be used to 
measure contact temperature inputs on motors, 
insulation, breakers, pipes, connections, liquids, 


Direct-connect probes do not have a cord 

or cable and are not intended for permanent 

or fixed installations. Also known as quick- 
disconnect probes, they consist of a sensor and 
3-pin connection type. Often used where quick 
installation and removal are important require- 
ments of the measuring device. 


and wires with J-, K-, or T-type thermocouple 
temperature sensors. Commonly used for 
general preventative maintenance in industrial, 
HVAC, and electrical applications. 
Data-logging meters can be used 

with compatible devices such as PCs or 
smartphones. 


Flex-wire probes have an insulated cable 
with a beaded junction on the sensing end. 

The terminal end is connected to a meter or 
receiver. 


Handheld probes have a straight or coiled 
cable with a terminal connection like a mini 
plug or 3-pin connector that pairs them with a 
meter or receiver. Commonly used for manual 
inspection, maintenance, and other general 
temperature measurements. 


Type K Probes—Compression-fitting 
probes securely mount temperature sensors 
that measure liquid, air, and gas. Built with 
strong 316 stainless steel components that 
resist high temperatures and corrosion. 
Commonly used for with pyrometers for 
measuring the temperature of fuel and exhaust 
gas in extreme temperatures and harsh 


environments. 
Data STANDARD NIST 
For Temp. Output No. of Item Item 
Thermocouple Type Range (F) Res. Accuracy Type Included Probes Channels Brand No. No. 
Wide-Application Handheld Thermocouple Meters - 
0.1°, 1° +0.9°F/+0.5°C None; - MicroNeadle Probe Cooper Atkins | — 31765 
-100° to 500° 
01°, 1° +0.9°Е/+0.5°б None  DuraNeedle Probe — Cooper Atkins | — 31746 
ype K уер 01° +0.5°Ё/+0.3°С None 50209-K Probe — Cooper Atkins | — 31742 
ПЕ Ar +0.5°F/+0.3°C None — = Cooper Atkins — 3TPP5 
-900° о о OF /4 0 (2) Type K Bead Wire 
200° to 1999 0.1 +0.3% +2°F/1°C None emperature Probe 2 Extech 1ZKY2 17КҮ4 
ype E, Type J, уре E -418° to 1832°, Type J -346° to 21929. 0.1°C, 1°C +0.05% + 0.3°C USB (2) 80PK-1 Bead Probe = Fluke 4YV90 4YV89 
ype K, Type T ype K -328° to 2501°, Type T -418° to 752? — 0.1?C, 1°C +0.05% + 0.3°C USB (1) 80PK-1 Bead Probe — Fluke AYV88 4YV87 
ype J -328° to 1922°, Type K -328° to 2498° 0.2°F/0.1°C 20.05% +0.6°F/0.3°C ^ | None АСА 2 Extech 4PC60 | 6RGK5 
ype J, Type K T 
уре J -346° to 2012°, Type K -328° to 2501° 0.1°, 1° +0.15% 41°C None ne en Pros 1 Extech 5GCD1 | 5GCD2 
Data-Logging Wide-Application Handheld Thermocouple Meters 
-5go o o 40 OF /4 0 Type K Bead Wire 
ype K 58° to 1999 0315,71 +0.3% +2°F/1°C None emperature Probe 1 Extech 1LYR5 1lYR6 
ype E -200° to 1598°, Type J -200? to +0.05% +1.5°F/+0.75°C | 
1994, Туре K -200 to 1999 , Type М 0.1? (Types J, K, E, T, М), +0.05% RS-232, (2) Type K Bead Wire 2 Extech 3WU66 6RGL2 
-200° to 1999°, Type R 32° to 1999°, Type ору’ об SD Card emperature Probe 
уре E, Type J, Туре с 39° to 1999 Type T -200° to 752° +4°F/+2°C (Types В, S) 
Wie Woot R, —Type E -238° to 1832°, Type J -346° to 0.1°C, 1°C 10.05% + 0.3°С USB (1) 80PK-1 Bead Probe — — Fluke бМЕМ0 | 6MRN2 
: 2192°, Type K -328° to 2501, Type N -328° 
0 2372°, Type В 32° to 3212.6°, Type S 0.1°C, 1°C +0.05% + 0.3°C USB (2) 80PK-1 Bead Probe — Fluke 6MRN1 6MRN3 
32° to 3212.6°, Type T -418° to 752° 
Probe Cable Item 
Temperature Range Length Probe Diameter Cable Material Length No. 
Compression Fitting Thermocouple Probes 
Air, Liquid 
-40° to 400°F/-40° to 205°C 7.3 іп 0.188 in Flexible Stainless Steel Armored Sheath 30 in 3PEX6 
Direct Connect Thermocouple Probes 
Air, Gas, Liquid _ 
6in 0.125 in Magnesium Oxide Insulation 6in 36GL14 
mE apuina Е 12 in 0.125 in Magnesium Oxide Insulation 12in 36GK71 
325° to 2,280°F/-200° to 1,250°C 18 in 0.125 in Magnesium Oxide Insulation 18 in 36GK72 
24 in 0.125 in Magnesium Oxide Insulation 24 іп 36GK79 
Flex-Wire Probes 
Air, Gas 
-328% to 400°F/-200° to 205°C 15 ft 0.188 in FEP Outer Jacket 15 ft ЗРЕҮ8 
-100° to 500°F/-73° to 260°C 4in 0.125 in Polyurethane Outer Jacket 12 in (Coiled)/48 in (Extended) 3PEY3 
Air, Gas, Liquid 
-100° to 600°F/-73° to 316°C 2.13 in 0.25 in Stainless Steel Overbraid 43 in 3PEX9 
Air, Liquid 
-40° to 500°F/-40° to 260°C 5.9 in 0.188 in Stainless Steel Overbraid 35 in 3PEY7 
Air, Liquid, Surface 
-40° to 400°F/-40° to 204°C 4 ft 0.188 in Teflon 4 ft 3LRX6 
Handheld Thermocouple Probes 
Air, Surface 
-40° to 400°F/-40° to 205°C 4in 0.125 in Silicone Outer Jacket 24 in 3PEV9 
-40° to 500°F/-40° to 260°C 4.5 in 0.375 in Polyurethane Outer Jacket 12 in (Coiled)/48 in (Extended) 3PEW9 
-40° ор/-40° o 4in 0.438 in Polyurethane Outer Jacket 12 in (Coiled)/48 in (Extended) 3PEY1 
40° to 1,202°F/-40° to 650°C 5 in 0.438 in Polyurethane Outer Jacket 12 in (Coiled)/48 in (Extended)  3PEY2 
Surface 
-58? to 932°F/-50° to 500°C 7.9 іп 0.5 іп Polyurethane Jacket 39 in 161D92 
-4? to 450°F/-20° to 232°C 5in 36 in 4YKT1 
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Multi-Channel Handheld 


Temperature Meters шаш ч жаы 
» NIST units include a certificate of calibration 
Compatible with thermocouples, thermistors, 
and RTDs to measure different types of samples 
simultaneously. Models with built-in data-logging 
feature allow data to be stored, transferred, and 
uploaded to external sources like a PC. 
STANDARD NIST 
Temp. No. of Item Item 
Temperature Meter Type Ran М (Е Res. Ассигас! Memory Channels Brand No. No. 
p p g y y 
Data-Logging Handheld Multi-Channel Temperature Meters 
Type E -58° to 1652°, Type J -148° " 
RTD/Thermocouple with to 2192°, Type K -148° to 2372°, o 4o +0.4% +1.8°F/1°C (Types J, K, E, T, i 
Data Output and Min/Max Туре R 32° to 3092°, Type 5 327 01° 1 Pt100), «0.595 +2°F/1°C (Types R, $) Min/Max 8 Extech | 13X127 |13Х128 
to 2732°, Type T -58° to 752° 
Type K -328° to 2498°, Type R o +0.002°C (Precision Thermistors), Up to +0.011°C Calibration _ 
4° to 3182°, Туре S 4° to 3182° 0.001 (РАТ), #0.24°C (J,K,L,M Thermocouples) ^ Information — 2 Fluke AER 
Type K -328° to 2498°, Type R 0.0019 +0.002°C (Precision Thermistors), Up їо +0.011°C Calibration 1 Fluke _ AFFHS 
Thermocouple/Thermistor/ 4° to 3182°, Type S 4° to 3182° á (PRTs), +0.24°C (J,K,L,M Thermocouples) Information 
RTD with Data Output 328° to 1832°F, 328° to 0.001° +0.002°C (Precision Thermistors), Up to +0.011°C — Calibration 2 Fluke = 444171 
4199°F, 58° to 302°F : (PRTs), +0.24°C (J,K,L,M Thermocouples) Information 
328° to 1832°F, 328° to o +0.002°C (Precision Thermistors), Up to +0.011°C — Calibration БЕ 
4199°F, 58° to 302% 0.001 (PRTs), +0.24°C (J,K,L,M Thermocouples) Information 2 Fluke 444172 
Thermocouple with Data Е о o 0.1°F/0.1°C, оро i Reed un 
Output and Min/Max 327.9? to 1562 4°F/1°C +0.4% +1.8°F/1°C Min/Max 2,4 Instruments 56HN59 


Handheld Multi-Channel Temperature Meters 
, ep ren 20.44% +1.8°F (1,000° to 1,562°F), +0.4% +1.8°F 
MS -148° to 3092° ee (RTD: -327° to 999°F/-200° 10 537°C), +0.4% +2°F Min/Max 4 General | GXAKO - 
р (Thermocouple: -328° to 2,498°F/-200° to 1,370°C) 


TRACEABLE® 
Critical Environment Digital Thermometers 


= Include NIST-traceable certificate of calibration 

Digital thermometers use an external bottle, bullet, and immersion probe to take 

measurements. The bottle is placed into a specific environment like a freezer or oven, 

and temperature readings are shown on the digital display. Capture max./min. temper- 

atures as well as current temperature. 

Thermometers with onboard data-logging allow recorded data to be transferred 

to a PC or Mac with a wired connection. 

Thermometers with remote monitoring have an onboard data-logging feature that 

allows recorded data to be transferred to a PC or Mac without a wired connection. сенде; 
Data values сап be stored via cloud or transmitted over Wi-Fi. ou 


Thermometers with humidity measurement measure and log relative humidity 


and temperature levels. эктоз 520641 
Temp. Cable Item 
Range МЕ) Res. Accuracy Length Prohes Included No. 
Critical Environment Digital Thermometers 
-40* to 176°F 0.1°F/0.1°C +1.5°С 6 ft (1) Wire Bullet Probe 6KEA2 
0.1°F/0.1°C +0.5°С 10f (1) Glycol Filled 5 mL Glass Vaccine Bottle Probe 6KEAO 
0.1°F/0.1°C +0.5°C 10f (1) Glycol Filled 15 mL Glass Bottle Probe 3KTV4 
0.1°F/0.1°C +0.5°C 10 fi (1) Vaccine Bottle Probe 6KEA1 
0.1°F/0.1°C +0.5°C at -30 to 50°C , Otherwise +1°C 101 (2) Glycol Filled 15 mL Glass Bottle Probes 38RJ46 
0.1°F/0.1°C +0.5°C at -30 їо 50°C , Otherwise +1°C 101 (1) Glycol Filled 15 mL Glass Bottle Probe 38RJ45 
-58° to 158°F 0.1°F/0.1°C +1°C 3.5 ft (2) Bullet Probe 6KED2 
0.1°F/0.1°C +1°C 10 ft (1) Bullet Probe 6KEAS 
0.1°F/0.1°C 21°C 10 ft (1) Glycol Filled 5 mL Glass Vaccine Bottle Probe 6KEA7 
0.1°F/0.1°C +1°C 10 ft (1) Glycol Filled 15 mL Bottle Probe бКЕАб 
1°F/1°C +1°C 101 (1) Bottle Probe 6KDZ8 
1°/1°С EU 10 ft (1) Glycol Filled 5 mL Glass Vaccine Bottle Probe 6KDZ9 
_ — TFAC = HC 10 ft 1) Glycol Filled 15 mL Glass Bottle Probe 3KTU9 
Critical Environment Digital Thermometers with Onboard Data Logging 
0.01°F/0.01°C +0.25°C 10 ft (1) Plastic Bullet Probe 33HP66 
0.01°F/0.01°C +0.25°C 10 ft (1) Plastic Bullet Probe 33HP73 
-58? to 158°F 0.01°F/0.01°C +0.25°C 10 ft 1) Glycol Filled 15 mL Glass Bottle Probe 33HP71 
0.01°Р/0.01°С +0.25°С 104 (2) Glycol Filled 15 mL Glass Bottle Probes 33HP72 
0.01°F/0.01°C +0.25°C 10ft (1) Glycol Filled 15 mL Glass Bottle Probe, (1) Plastic Bullet Probe 33HP75 
Critical Environment Digital Thermometers with Remote Monitoring & Data Logging 
0.1°F/0.1°C +0.25°C 9ft (2) Plastic Bullet Probes 52СЕ43 
-58° to 140°F 0.1°F/0.1°C +0.25°С 9ft (2) Stainless Steel Penetration Probes 52CE44 
0.1°F/0.1°C +0.25°C 9ft (2) Glycol Filled 15 mL Glass Bottle Probes 52CE41 
0.1°Е/0.1°С +0.25°С 9ft (1) Glycol Filled 15 mL Glass Bottle Probe, (1) Plastic Bullet Probe 52CE42 52CE47 
-130° to 221°F 0.1°F/0.1°C +0.1°C 9 ft (1) Stainless Steel Penetration Probe 52CE45 
0.1°F/0.1°C +0.1°C 9 ft (1) Stainless Steel Penetration Probe 52CE46 
Critical Environment Digital Thermometers with Remote Monitoring, Data Logging. & Humidity Measurement 
32° to 13197 — 0:1. P/0. 1°C/0.1% RH %0.4%/%3% 6ft (1) Ambient Temperature/Humidity Sensor 52CE47 
0.1°F/0.1°C/0.1% RH +0.4°C/+3% 6ft (1) Cabled Ambient/Humidity Sensor 52CE48 
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Glass Bead Filled Glycol Filled Sand Filled 
12L976 8RLT5 8WYC1 
Critical Temperature Analog 
Bottle Thermometers 


= NIST certified 


Bottles are filled with a biosafe material intended to mimic the critical samples 
that need to be measured. An analog thermometer is inserted into the bottle 
for easy temperature readings. Bottles are placed into the environment that 
needs to be monitored, and the temperature reading mimics the temperature 
of the critical samples. Bottles are shatter resistant and not impacted by power 
outages, opening and closing of doors, or other sudden changes. Designed 
primarily for temperature verification. Commonly used in blood banks, phar- 
macies, hospitals, and laboratories. 


Temperature Overall Item 
Range Graduations Accuracy Height Bottle Fill No. 
For Blood Bank, Vaccine & Critical Refrigeration Environments 
Celsius 
0.5°C +0.5°C 180mm  Enviro-Safe? Liquid - 30 mL 121946 
-5° to 15°C 0.5°C +1°C 125 mm Glycol - 30 mL 8RLT4 
0.5°C +1.5°C 130 mm Glycol - 30 mL 8AU73 
-5° to 20°C 0.5°C +0.5°C 200 тт  Enviro-Safe? Liquid - 30 mL 121959 
-2 to 10°C 0.1°C +0.2°C 135 mm _Enviro-Safe® Liquid - 60 mL 121951 
0.1°C +0.4°С 135 тт Glass Beads - 60 mL 12L969 
10183 оо 0.5°C 21°C 140 mm Glycol - 30 mL 80008 
15° 0 30°С 0.1°С +0.4°C 180 mm Glass Beads - 60 mL 12L970 
Fahrenheit 
20° to 60°F 2°F 42°F 180 mm Glass Beads - 30 mL 12L980 
20° to 70°F 1°F +1°F 135 mm  Enviro-Safe? Liquid - 30 mL 121965 
For Freezers & Ultra-Low Freezers 
Celsius 
x1?C, +2.5°C Below 
1°C -40°C, +2°C from 125 mm Glass Beads - 30 mL 12L945 
-90° to 25°C -1° to -40°C 
"0 970,229 200mm Glass Beads -30mL 121976 
-30° to 0°C 0.5°C 41°C 125 mm Glycol - 30 mL 8AU74 
0.5°C +1.5°C 130 mm Glycol - 30 mL 8UU06 
0.5°C +0.5°С 190mm  Enviro-Safe? Liquid - 30 ті 121947 
-30° to 1°C 0.5°C +0.5°C 145 mm  Enviro-Safe? Liquid - 30 mL 121958 
0.5°C +0.75°С 125 тт Glass Beads - 30 mL 12L973 
-25° to -5°C 0.1°C +0.2°C 210mm  Enviro-Safe? Liquid -60 mL 121950 
-2° to 10°C 0.1°C +0.2°C 135 mm  Enviro-Safe? Liquid - 60 mL 121941 
Fahrenheit 
-130° to 80°F AF +2°F 125 mm Glass Beads - 30 mL 12L967 
-20° to 35°F 1°F +1°F 145 mm  Enviro-Safe? Liquid - 30 mL 121964 
For Incubators & Water Baths 
Celsius 
-5° to 20°C 0.5°C +0.75°С 135 тт Glass Beads - 30 mL 12L975 
10° to 45°C 0.5°C +0.5°C 145 mm Glass Beads - 30 mL 12L977 
15? to 30°C 0.1°C +0.2°C 145 mm  Enviro-Safe? Liquid - 60 mL 121952 
15° to 50°C 0.5°C +0.5°C 135 mm  Enviro-Safe? Liquid - 30 ті 735W53 
0.5°C +0.75°С 145 тт Glass Beads - 30 mL 12L978 
18° to 50°C 0.5°C 41°C 135 mm Glycol - 30 mL 8RLT5 
0.5°C +1.5°C 140 mm Glycol - 30 mL 9FANO 
25° to 45°C 0.1°C +0.2°C 135 mm  Enviro-Safe? Liquid - 60 mL 121953 
Fahrenheit 
60° to 120°F 1°F +1°F 180 тт  Enviro-Safe? Liquid - 30 mL 121966 
For Lab Ovens 
Celsius 
оттар” apo AZC 180mm  — GlassBeads-30mL 121979 
TC +2°C 135 mm Sand - 30 mL 8WYC1 
50° to 200°C 2°б 425C ae 125mm Glass Beads-30mL 121981 
95° to 115°C 0.1°C +0.4°C 135 mm Glass Beads - 30 mL 12L944 
0.1°C +0.4°C 135 mm Glass Beads - 60 mL 12L954 
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Critical Environment Temperature Alarms 
= Alarm temperature range: -58° to 299°F/-50° to 150°C 

» Graphic LCD displays data with flashing alarm 

Audio and visual alarms alert users if temperatures fall outside the 

specified range. Commonly used in research and production laboratories, 

blood banks, pharmacies, hospitals, and universities. 


Item 
Sensor Configuration Voltage No. 
2 11to 14V DC 33UL22 
23 to 26V DC 33UL23 
4 11 to 14V DC 33UL24 
23 to 26V DC 33UL25 
5-Piece Kit 
52ET91 


Gms’ 


NotifEye™ Wireless 
Temperature 


Monitoring Systems 


= Temp. range: -25° to 180°F 
= Wireless range: 2500 ft. 
= 900 MHz 


Cloud-based system provides an easy, efficient solution for monitoring critical 
environments. System data is accessible online 24/7, while out-of-range notifi- 
cations are sent in real time as e-mail and text alerts. Sensors pass information 
wirelessly to the software database which collects and records data 24/7. 
Gateway Buffer 52ET88 will store 65,000 readings if the gateway is not receiv- 
ing power. Wireless Temperature Sensors are battery operated and monitor 
against preset conditions that are user-defined within the NotifEye application. 
Wireless Humidity Sensor 52ET86 measures 0% to 90% relative humidity. 
Wireless Contact Sensor 52ЕТ87 allows for remote signal activation. 


52ET83 


Mfr. Item 
Item Includes Model No. 
Wireless Critical Environment Monitoring Systems & Starter Kits 
Gateway Receiver Kit Buffer, Receiver 15515 52ET90 
Gateway Kit (1) Gateway, (4) Temperature Sensor 15906 52ЕТ91 
Gateway Kit (1) Gateway, (2) Temperature Sensor 15907 52ЕТ92 
; ен 2) Temperature Sensor, Hosted Subscription 
Wireless Monitoring аге. NIST Traveable Calibration 15907-032 423N23 


Certificate, NotiFeye Base Station 
Consoles, Gateways & Receivers for Critical Environment Wireless Monitoring Systems 
Gateway Receiver Ethernet Cable 15504 52ЕТ89 
Gateway Buffer Gateway Cable, Power Cable 15513G  52ET88 
Temperature Sensors, Transmitters & Probes for Critical 
Environment Wireless Monitoring Systems 

Wireless Temperature Sensor 10 ft Probe, Battery, Transmitter 
Wireless Temperature Sensor 30 ft Probe, Battery, Transmitter 
Wireless Temperature Sensor Battery, Humidity Transmitter 


15200 52ЕТ83 
15200-10 52ЕТ84 
15200-30 52ЕТ85 


Wireless Humidity Sensor Battery, Contact Transmitter 15220 52ЕТ86 
Wireless Contact Sensor Battery, Contact Transmitter 15230 52ЕТ87 
Solid Simulator == 10185 52ЕТ94 
Housings & Accessories for Wireless Monitoring Systems 

Waterproof Enclosure — 10110 52ЕТ93 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Environmental Monitoring 
Desk or Wall Mount Temperature & Humidity Meters 

Meters with cabled sensors provide multiple Clocks with temperature & humidity sensors 

readings: ambient temperature and humidity via the display the current time, temperature, and relative 

base's own sensor and remote readings from the humidity. 2HPF5 is radio controlled to automatically 


location of the remote sensor. Cabled sensors are adjust time via NIST time code. 

typically probes placed into containers, on a piece of  Direct-reading digital meters measure and 
electronic equipment, or on another moderate low- ^ display both temperature and humidity. 

or high-temperature device. 


Item 
Secondary Scale Base Temperature Range Included Probes Accuracy Digital Display No. 
Meters with Cabled Sensors 
Primary Scale: Indoor Humidity/Temperature 
Outdoor 
Humidity/ 14 to 140°F/-10 to 60°C — +1.8°Е/+1°С/+4% RH 2-Digit LCD Display — 5PE75 
emperature 
Primary Scale: Indoor Temperature — 
utdoor o ep/.409 " o ° їп 4-Digit ispla 
emperature 14° to 140°F/-10° to 60°C - +1.8°Е /£1°C 1 in Digit Height У 4FB69 
Primary Scale: Humidity 
iem 14 to 140°F/-10 to 60°С Extendable Probe +1.8°F/+1°C/+4% RH 3-Digit LCD Display 5РЕТІ 
Primary Scale: Outdoor Temperature 
Torri -40° to 158°F/-40° to 70°C 10 ft Probe +2°F/+2°C 4-Digit LCD Display 48ТА31 
Primary Scale: Temperature 
— 20° to 120°F/-29° to 50°C 5 (2)3 m Probes B 15 ác ЧЫЧ i 4-Digit LCD Display 3МЕ56 
o o о о ainless Steel Probe +0.9°F from 32° to " i 
= -40° to 158°F/-40° to 70°C with 9.6 ft Cable — 75°F/+0.5°C from 0° to 24°C 4-Digit LCD Display 21ЕМ92 
Humidity 14 to 140°F/-10 to 60°С Extendable Probe +1.8°F/+1°C/+4% RH 4-Digit LCD Display  5PE76 
Humidity 14 to 140°F/-10 to 60°C = +1.8°Е/+1°С/+4% RH 4-Digit LCD Display — SPE78 
Item 
Secondary Scale Temperature Range Humidity Range Accuracy Digital Display No. 
Clocks with Temperature & Humidity Sensors 
Primary Scale: Time 
Date/Day/Humidity/Temperature 32° to 122°F/ 0° to 50°C 20% to 99% RH £2°F/ +1°C/ +6% RH 11.5 in H x 16.75 in W 4-Digit LCD Display - 4.3 in Digit Height 2HPF5 
Humidity/Temperature, Temperature 14° to 140°F/-10° to 60°C 10% to 85% RH +1.8°F/+1°C/+6% RH 2.8 in H x 0.8 in W 4-Digit Backlit LCD Display - % in Digit Height 3ZH92 
Direct-Reading Meters 
Primary Scale: Comfort Index 
Humidity/Temperature/Time TAF to 122°F/-10°C 10 50°C 20% to 90% £2°F/£1°C/+5% RH 2 Visin Hx 3 in W 3-Digit LCD Display - % in Digit Height 48TA32 
Primary Scale: Humidity 
Dew Point/Temperature 14° to 140°F/-10° to 60°C 10% to 99% +1.8°F/+1°C/+4% RH 4.3 in H x 3.9 in W 3-Digit Backlit LCD Display - 1.5 in Digit Height — 3LRV4 
Temperature 14° to 140°F 10% to 99% +2°F/+5% RH 1% in Hx2 in W 3-Digit Backlit LCD Display - 1 in Digit Height 30ZU96 
Temperature 32° to 122°F/0° to 50°C 16% to 98% +2°/+5% RH 2.2 in H x 1.5 in W 2-Digit LCD Display - 4%a in Digit Height 53DP73 
Primary Scale: Temperature 
Humidity 14? to 140°F/-10° to 60°C 10% to 99% +1.8°Е/+1°С/+5% RH 2 in Hx 3 % in W 4-Digit Backlit LCD Display - 1 in Digit Height 4PC65 
САРЫ??? Fost 
Wall-Mount Analog 357 40 G0 ^» 5 
Thermometers & 520 P | 
50 Wall-M d 
Hygrometers 5 Wall-Mounted Dial анте 
5 iquid-in-Glass 
: = 20 Thermometer Thermometer 
Choose from easy-to-read dial thermom- = 3LYK1 F706 
eters or traditional liquid-in-glass vertical 5-40 
units. Durable Indoor/Outdoor units are % -60 140. 
weather resistant. Commonly mounted on % Е 
walls in warehouses and other industrial 
facilities. 
Temp. Temperature Mounting Item 
Range (F) Humidity Range Graduations Overall Dim. Type Dial Design No. 
Wall-Mounted Dial Thermometers 
Indoor/Outdoor 
-60° to 140° — 2°F 12 Yin dia (2) 3 mm Mount Hole Black Scale on White Dial 3LYK1 
-60° to 120° = 2°F/1°C 5 india (4) 5 mm Mount Hole, Side Bracket Black Scale on White Dial 53DP74 
-40° to 140° = 2°F/1°C 8 in dia (2) 5 mm Mount Hole Black Scale on White Dial 530Р75 
Indoor 
-60° to 120° = 2°F/10°C 12 in dia (1) 0.6 in Mount Hole Black Scale on White Dial 497439 
-40° to 120° = 2°F/2°C 10 in dia (1) 0.6 in Mount Hole White Scale on Black Dial 491436 
Commercial and Residential, Storage Areas, Indoor/Outdoor, Food Preparation, Cold Rooms/Refrigerators 
-60° to 120° = 2"F 18 in dia (2) 4 in Mount Hole Black Scale on White Dial (F)/White Scale on Black Dial (C) 3T195 
Wall-Mounted Liquid-in-Glass Thermometers 
Indoor/Outdoor 
= 2°F 9% inHx2%inW x 1⁄4 in D (2) Ye in Mount Hole Blue/Red Scale with Nontoxic Liquid Fill 21707 
-40* to 120° = 2^F 8 5inHx7sinWx1inD Mounting Holes Black Scale on a White Dial with Mercury-Free Fluid 3LPD7 
= 2E 8 іп H x 2 34 in W x 3⁄4 in D (2) Ув in Mount Hole White Scale with Magnet Reset Push Button 3JPG5 
Outdoor Orchard/Grove 
10/100 = 1°F 1% in Hx 10 in W x % in D (2) V6 in Mount Hole Black Scale 3JPK6 
Cold Rooms/Refrigerators 
+/-1° = 1°F 12 in H x % in D (2) Үзіп Mount Hole Black Scale with Nontoxic Liquid Fill 21705 
+/-2° == 2°F 12 in H x % in D (2) Vs in Mount Hole Black Scale with Nontoxic Liquid Fill 27706 
Wall-Mount Dial Temperature & Humidity Gauges 
Indoor/Outdoor 
-40* to 120° 0% to 100% 2°F/1°C 12 in dia Back Hanger Black Scale on White Dial S3LRD3 
Indoor 
30° to 250° 0% to 100% 2°F/2°C 147 mm dia (1) 8 mm Mount Hole Black Scale on White Dial 3LYU4 
0% to 100% 2°F/2°C 147 mm dia (1) 8 mm Mount Hole Black Scale on Gold Dial 491438 
-40* to 120° 0% to 100% 2°F/2°C 10 in dia (1) 0.6 in Mount Hole White/Red Scale on Black Dial 497437 
Greenhouse, Laboratory 
-22° to 122° 25% to 80% 2°F 10 іп dia (1) ^e in Mount Hole White Scale on Blue Dial 9DN75 
Storage Areas, Greenhouse, Laboratory, Office 
0° to 160° 20% to 100% = 5 in dia Mounting Bracket for Wall Black Scale on White Dial 8NCJO 
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TEST INSTRUMENTS 
Panel-Mount Thermometers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Panel-Mount Dial Thermometers 


Industrial thermometers mount to 
panels with the dial face positioned 
for easy viewing and monitoring. 
Direct Reading thermometers have 
a stainless steel housing, glass lens, 
and bimetal stem. Three mounting 
holes provide secure attachment to 


Remote Reading thermometers 
allow users to monitor temperatures 
remotely. Analog dial face mounts 
to a panel or other cutout, while the 
cabled probe is positioned in the 
location or process to be measured. 
Commonly used to monitor the 


Direct temperature of liquids or gases 


i a panel. 
Reading ашалы flowing through pipes or contained 
K3149 in tanks. 
Mounting Probe P CHOOSE: Item 
Dial Diameter Process Connec. Style Probe Diameter Length Temperature Range Accuracy No. 
Direct Reading - Stainless Steel Probe w/ Bimetal Sensor 
Fahrenheit 
2.5 in Y4 in MNPT Front Flange 0.25 in 4 in, біп, 9 in -40° to 160°F, 0° to 200°F +2% K3148 
Remote Reading - Copper Probe w/ Vapor-Actuated Sensor 
Celsius, Fahrenheit 
Back Flange 0.437 in 34 in -20° to 100°F/-28° to 37°C +1% Scale Division 2CYP3 
6 in Ve in MNPT with Back Flange 0.437 in 3.4 in 0° to 150°F/-17° to 65°C +1% Scale Division 2CYP4 
5 ft Cable Back Flange 0.437 in 3.4 in 0° to 180°F/-17° to 82°C +1°F Scale Division 2CYP5 
Back Flange 0.437 in 3.4 in 100° to 350°F/37° to 176°C +1°F Scale Division 2CYP7 
Fahrenheit 
Bracket Mount 0.4 in 2in 0° to 100°F, 30° to 180°F, 30° to 240°F +1°F Scale Division G2658 
U-Clamp 0.4 in 2in 0° to 160°F, 30° to 240°F +1°F Scale Division G2662 
E i i 0° to 100°F, 0° to 160°F, 30° to 180°F, o ivici 
win МРТ with Front Flange 0.4 in 2in 30° to 240°F, 100° to 350°F +1°F Scale Division G2660 
5 ft Cable = 1 i 0° to 100°F, 0° to 160°F, 30° ор iviei 
Back Flange 0.4 in 2in to 180°F, 30° to 240°F +1°F Scale Division G2664 
3.5 In Back Flange 0.4 in 2 in alc tele 41°F Scale Division | 082666 
Bracket Mount 0.4 in 2in 30° to 240°F +1°F Scale Division G2659 
¥ in МАРТ with U-Clamp 0.4 in 2in 0° to 160°F, 100° to 350°F +1°F Scale Division G2663 
^ tO ft Cable. Front Flange 04 in 2 in 0° to 160°F, 30° to 180°F, 100° to 350°F x 1*F Scale Division 62661 
Back Flange 0.4 in 2in 30° to 180°Е 30° to 240°Е 100° to 350°F +1°F Scale Division G2665 
Back Flange 0.4 in 2in 0° to 160°F, 100° to 350°F +1°F Scale Division G2667 
Ya in МАРТ with Front Flange 0.4 in 2 in ЗО оласе зо оосо 41°F Scale Division 02668 
4 5 ft Cable = т + : —— 
4.5 in Back Flange 0.4 in 2in 0° to 100°F, 30° to 300°F +1°F Scale Division G2670 
7% in MNPT with Front Flange 0.4 in 2in 30° to 300°F +1°F Scale Division G2669 
10 ft Cable Back Flange 0.4 in 2in 30° to 180°F, 30° to 240°F, 30° to 300°F +1°F Scale Division G2671 
Y2 іп MNPT with Back Flange 0.437 in 3.4 in 40° to 240°F +1°F Scale Division 2CYP6 
біп 5 ft Cable 3 Back Flange 0.4 in 2in 0° to 100°F, 30° to 180°F, 30° to 240°F +1°F Scale Division G2672 
ПИТ Back Flange 04 in 2in 30° to 180°F, 30° to 300°F +1°F Scale Division | 02673 
\ 
` т = 
\ Panel-Mount Digital Thermometers 


= LCD displays 

= 0.1°F/0.1°C resolution, unless otherwise noted 

Thermometers can be mounted to panels in a fixed position with an 
\ external probe that measures and monitors temperature. Commonly 
used to monitor the temperature of liquids or gases flowing through 


x 3KTW3 : id hoo : 
pipes or contained in tanks. Unit with temperature alarm audibly 
alerts users when temperatures are out of range. 

Thread Cable Mounting Item 
Temperature Range Size Length Probe Size Digital Display Accuracy Style No. 
General Purpose Industrial Panel-Mount Digital Thermometers 
Thermistor Sensor 
98.0 5000 E " 0.14 in-dia. x 5.75 inL — 2 in Dia Display with 5-Digit Backlit LCD - 36 in Digit Height +1.0°б ue M 3KGN1 * 
-58° to 572^F/- mee A aT: "—— , Bhan ined: = Clip, Flip-Open Stand, * 
50° to 300°C 0.14 in-dia. x 5.75 in L 2 in Dia Display with 5-Digit Backlit LCD - 3 in Digit Height +1.0°C Magnetic Back 3KGP4 
-50° to 300°F/- vein 15 0.4375 in-dia.x2.5inL 0.5 in Hx 1 in W Display with 3-Digit LCD - % in Digit Height 1% Back Flange, Surface Mount 56LM33 
45° to 150°C MNPT 0.4375 in-dia.x2.5inL 0.5 in Hx 1 in W Display with 3-Digit LCD - % іп Digit Height 1% Panel Mount, Semi-Flush 56LM36 
pu 0.25 in-dia. x 10 ft L LCD Display - 75 іп Digit Height Tm Flush, Surface Mount | 5XL18 
5 ер — 10 ft — : 
ае 0.15 in-dia. x 4.75 inL 1.75 in Dia Display with 5-Digit Backlit LCD - Y4 in Digit Height 21°C Bo Бр Sm 3KTW3 * 
Panel-Mount Digital Thermometers with Temperature Alarm 
Semi-Conductor Sensor 
o o ; in Di ; ілі +1.8°F/+1°C (Otherwise), 
-58? to 158°F/- _ ini 0.82 in x 1.88 in Display with 4-Digit БЧ ӘС (.49 i 
50° to 70°C 10 ft 0.0625 in-dia. x 10 ft L Backlit LCD - 56 in Digit Height +1 F/30.5 C (-4 70 Magnets, Suction Cups ЗІРГІ 
122°F/-20° to 50°C) 
Water-Resistant Panel-Mount Digital Thermometers 
RTD Sensor 
_ = 1 1⁄4 in H x 3 % in W Display with 4-Digit LCD - 1 in Digit Height +0.1°%/+0.1°С Threaded 6NFXO 
-328°to 1472°F/- = 14 in H x 3 3 in W Display with 4-Digit LCD - 1 in Digit Height +0.1°F/+0.1°C Threaded 6NFY6 
300° 1o 800°C Ve in FNPT 2m = 1 1⁄4 in H x 3 % in W Display with 4-Digit LCD - 1 in Digit Height +0.1°F/+0.1°C Wall Mount Remote 6NFX1 
= 1⁄4 in H x 3 % in W Display with 4-Digit LCD - 1 in Digit Height +0.1°F/+0.1°C Wall Mount Remote 6NFX6 
4m = 11⁄4 in H x 3 % in W Display with 4-Digit LCD - 1 in Digit Height +0.1°F/+0.1°C Wall Mount Remote 6NFX2 
5ft 0.25 in-dia. x 4 in L 4 V» in dia Display with 4-Digit Backlit LCD - 1 in Digit Height +0.5°F/+0.3°C Wall Mount Remote 55CL50 
-75° to 750*F/- "T 0.25 in-dia. x 2.5 in L 4 7 in dia Display with 4-Digit Backlit LCD - 1 in Digit Height +0.5°F/+0.3°C Wall Mount Remote 55CL53 
58° г 399°C MNPT 10 ft 0.25 in-dia. x 4 in L 4 Y2 in dia Display with 4-Digit Backlit LCD - 1 in Digit Height +0.5°F/+0.3°C Wall Mount Remote 55CL51 
0.25 in-dia. x 2.5 in L 4 V» in dia Display with 4-Digit Backlit LCD - 1 in Digit Height +0.5°F/+0.3°C Wall Mount Remote 55CL54 
15 ft 0.25 in-dia. x 4 in L 4 V» in dia Display with 4-Digit Backlit LCD - 1 in Digit Height +0.5°F/+0.3°C Wall Mount Remote 55CL52 


* 0.1°F/1°C resolution 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


TEST INSTRUMENTS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Fixed-Location Thermometers 
Back-Mount Dial Е 
1026 Magnetic-Back Surface 
А е Temperature Thermometers 
Sanitary Clamp Dial Thermometers s Alim өйө 
= Fixed angle = Glass lens 
Sanitary tri-clamp flange makes these thermometers suitable for use in Dial thermometers use a magnet to securely mount to metal surfaces and 
food-processing applications when the angle of the thermometer directly provide nonintrusive measurements. Commonly used to measure surface 
installed provides optimal visibility and readability. Mount directly to temperatures on griddles, ovens, motors, piping, and tanks. 
sanitary connections and are easy to remove when frequent cleaning is lieni 
required. Commonly used for clean-in-place and steam-in-place sanitation Temperature Range Dial Diameter Accuracy No. 
requirements. 0° to 150°F/-20° to 65°C 2in m 3LPA5 
here E 0° to 250°F/-20° to 120°C 2in +29 3LPC6 
З іп Dia. | 5 іп Dia. 0° to 500°F/-20° to 260°C 2 in 12% 3LPA9 
Process Temperature Stem Temperature Item Item 50° to 750°F/10° to 400°C 2in +29 3LPC2 
Connec. Range Length Graduations Accuracy No. No. 
Side- & Bottom-Mount Fixed-Angle Sanitary Clamp Dial Thermometers 
2.5 in 29 +1% 9СҮ04 8FL92 
о о 4in 2°F +1% 8PNT7 | SWY60 
40° 10 120°F — gin дер +1% 8FJVi | 9MUJi 
9in 2*F +1% 8FK69 9LRE3 
4in TF +2% 8RZ69 | 87МН5 
0° to 100°F 6in TF +2% 8FK68 9KEV4 
9 in TF +2% 8FL91 9UFD1 
4in TF +1% 96V77 8FK82 
0° to 150°F 6in TF +1% 8NN67 | 96179 
9in TF +1% 9AT14 8FL95 
1in 2.5 in 2°F +1% 8FJU8 8FL93 
Тісатр оеро 200° 4in 2°F +1% 8FJVO 9AT17 
6in 2*F +1% 8FJV2 8YP86 
9 in 2*F +1% 8FK72 8FK84 
2.5 in 2*F +1% 8FJUS 8FL94 
a 3 4in 2°F +1% 8PNT8 | 8FK81 
0° 10 250°F — Eiñ 2°Е +1% 8FJV3 | 8FK83 
9in 2*F +1% 8FL90 8FK86 
2.5 in 2°Ё +1% 8TYC4 9АТ15 
4in 2*F +1% 9FCV6 | 8UXC9 
50° to 300°F ! А 
біп 2*F +1% 8TYC5 | 8PNT9 = 
Qin 2°F +1% 91754 9E834 Pipe Mounted Surface 
Back-Mount Fixed-Angle Sanitary Clamp Dial Thermometers — CoC Calibration 
unt Anglo Sanitary Cl m -oc Calibration, | Temperature Thermometers 
i о 9 "ow А 
"NI п Е ЕЕ NE 
Triclamp 50° 10300 451" 2°Е +1% 1UZY6 | iuzzi | " +2% accuracy | 
т " 2.5 in 2°Е +1% — 1UZY3 = Steel housing with glass lens 
3UstoS DF OF +1% iUZY7 | 1772 А 
dier 4511 зер 31% = 107Х1 Thermometers have clamps to securely mount around pipes. The surface 
50° to 300°F — 29in 2°F +1% = 1UZW4 temperature of the pipe is shown on the dial face. Provide temporary and 
2 in Triclamp 4.5 in 2°F +1% 1UZW8 1UZX3 nonintrusive measurements. 
50° to 550°F — 25in 2*F +1% — 1UZW5 
4.5 in 2° +1% 1UZW9 | 1UZX4 Item 
Back-Mount Fixed-Angle Sanitary Clamp Dial Thermometers Temperature Range For Pipe Dia. Graduations No. 
2.5 in 2°F +1% 8FCH2 | 97609 Celsius — " Ел 
6 К 4in 2°F +1% 9М080 | 8YP93 pe 5 4 in to 76 in ° 
740° to 120°F — gin 2°F +1% QFHC8 | 8188 MER Tinto 1% in 2°C 1UYR9 
9 in 2°F +1% 9UL57 8FL89 % in to йїп 2°C 1UYR3 
4in ТЕ +1% 9CX78 9MUJ8 20° to 180°C 1into 1% іп 2°C 1UYT1 
0° to 100°F 6in TF +1% 9WH36 | 9UFDO 1% into 2 % in 2°C 1UYT8 
9in TF 21% 8NN79 | 8RZ68 % in to % in 2°C 1UYR4 
4in 1°F +1% ВЕСН5 8FKX3 20° to 260°C 1into 1% іп 2°C 1UYT2 
0° to 150°F 6in TF +1% 8FD20 | 9FCX3 : 1% in to 2 % in 2°C 1UYT9 
Jin TF +1% 8NN80 8FJU7 Fahrenheit 
1%in 2.5 in 2° +1% 9CX77 | ВЕКХО -50° to 250°F Tinto 1% in 2°F 1UYR5 
Triclamp (20095 4in 2*F +1% 8FCH3 | 8FKX1 1% into 2 % in 2*F 10ҮТЗ 
біп °F +1% 8FCH6 9NZ52 % in to % in 2°F 1UYP8 
9in 2°F +1% 8TU51 9R055 0° to 150°F 1 іп їо 1% іп 2°F 1UYR6 
2.5 in 2*F +1% 8TU48 | 9СҮ18 1% in to 2 36 in 2*F ШИ! 
: 2 4in 29F +1% ВЕСНА | 8FKX2 % in to % in 5°F 1UYP9 
0° to 250°F біп °F +1% 8XCÀ4 | 9N253 70° to 370°F {into 1 %in 5°F 1UYR7 
9in 2*F +1% 9UL58 9JE43 1% into 2 % in 5°F 1UYTS 
2.5 in 2°F +1% 9DZUA | 9ATi3 % in to % in 10°F 1UYR1 
* s 4in 29F +1% 8PJK5 9UEX7 70? to 500?F 1into 1% іп 10°F 1UYR8 
50° 10 300F — 5n 2% 41% 9KJ03 | 8TYD5 155 in to 2% in 10°F 1UYT6 
gin 29F +1% 9CX82 96/75 -50° to 250°F 34 in to іп 2°F 1UYP7 
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TEST INSTRUMENTS 
Thread-Mounted Thermometers 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


See page 592 for thermowells. 


W 
Side- & Bottom- 


Mount 
1NFZ4 
Adjustable- 
Angle Mounted 
1NGA1 
Back Mount 
1NFX9 


General Purpose Thread- 
Mounted Dial Thermometers 


= %" NPT connection 

= +1% accuracy, except as noted 

Thermometers thread onto pipe or tank connections to measure and monitor 
temperature. Stainless steel housing with an airtight hermetic seal on the dial 
face to prevent icing or fogging. Easy calibration using external adjustment 
Screw. 


3 in Dia. 5 in Dia. 
Stem Item Item 
Temperature Range Length Graduations No. No. 
Adjustable-Angle Mounted _ 
2.5 in 2°F/1°C 1NGA2 1NGC3 t 
4 in 2°F/1°C 1NGA5 t 1NGB7 + 
0° to 250°F/-20° to 120°C 6 in 2°F/1°C 1NGA8 1 1NGC1 
9in 2°F/1°C 1NGB1 1 1NGFA t 
12in 2°Е/1°С 1NFZ9 1NGC6 t 
4in 2°F/1°C 1NGA4 1 1NGB9 t 
© ё T n 6in 2°F/1°C 1NGA7 1NGC8 
20° to 120°F/-30° to 50°C 9 in 25456 = 1NGC9 
12 in 2°F/1°C = 1М605 
2.5 in 5°F/2°C 1NGA3 * 1NGCA * 
4in 5°F/2°C iNGAG * 1NGB8 * 
50° to 550°F/10° to 290°C біп 5°F/2°C 1NGA9 * 1NGC2 * 
9in 5°F/2°C — 1NGF5 * 
12in 5°F/2°C 1NGA1 * 1NGC7 * 
Back-Mount Fixed-Angle 
2.5 in 2°F/1°C 1NFYA 1 1NGE2 
4in 2°F/1°C 1NFY6 t 1М6Е5 1 
0° to 250°F/-20° to 120°C 6in 2°F/1°C 1NFY9 t 1NGE8 1 
9in 2°F/1°C 1NFZ2 1 1NGF2 1 
12in 2°F/1°C 1NFX9 t 1NGD9 t 
4in 2°F/1°C 1NFY8 1NGE4 
© а à 8 біп 2°Е/1°С 1NFY1 1NGE7 
-20° to 120°F/-30° to 50*C din 2*F/1*C iNFY2 1NGFi 
12in 2°F/1°C 1NFX8 = 
2.5in 5°F/2°C 1NFY5 * 1NGE3 * 
4in 5°F/2°C 1NFY7 * 1NGEG * 
50° to 550°F/10° to 290°C 6in 5°F/2°C 1NFZ1 * 1INGE9 * 
9in 5°F/2°C 1NFZ3 * 1NGF3 * 
12 іп 5°F/2°C 1NFY3 * 1NGE1 * 
Side- & Bottom-Mount Fixed-Angle 
2.5іп 2°F/1°C 1NFZ4 1 1NGDi t 
4in 2°F/1°C 1NFZ6 1 1NGD3 t 
o ol o o 1 2°F/1°C 1NGB3 t 1NGD5 1 
0° to 250°F/-20° to 120°C 6in 2°Е/1°С == 160095 
9 іп 2°F/1°C 1NGB5 t 1NGD7 t 
24 in 2°F/1°C — 460V31 
-20° to 120°F/-30° to 50°C 4in 2°F/1°C 1NFZ8 1NGD2 
25in 5°F/2°C 1INFZ5 * = 
© опе в 4in 5°F/2°C 1NFZ7 * 1NGDA * 
50° to 550°F/10° to 290°C біп Б°Е/2°С = 1NGD6 * 
9in 5°F/2°C 1NGB6 * = 


* Accuracy — 151° to 450°F: +1%, Greater than 451°F: +1.5%, Less Than or Equal To 
150°Е: +1.5%. f Accuracy — 41° to 200°F: +1%, Greater than 201°F: +1.5%, Less Than 
or Equal To 40°F: +1.5% 
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1UZU6 


Long-Reach 

Thread-Mounted 

Dial Thermometers 

= Temp. range: 0° to 200°F 2KLG2 

= 2°F graduations 

= Accuracy: +1% d Чет 
VE NPT back connection Long Reach Dial Thermometer 

a 4" -dia. stainless steel stem 12 in 1UZU6 
= 3" dial with glass window 18 in wae 
Extra-long stems reach remote areas. 36 in 10209 
Corrosion-resistant stainless steel cases are 48 in 10211 
hermetically sealed to prevent fogging or icing. 5 Ш A 
Gripping Handle, sold separately, provides an Gripping Handle 


easier grip. Aluminum Housing 2KLG2 


Min./Max.-Reading  . 
Thread-Mounted Dial “Ss 


Thermometers 


= 2°F/2°C graduations 

= +2% accuracy 

= 3"-dia. dial 

Primary needle displays the current temperature 
and a secondary needle registers min./max. 
temperature readings. Commonly used for oven 


and refrigerator temperature monitoring. K3092 
D> CHOOSE: 
Stem Item 
Temperature Range Length No. 


-40° to 160°F/-40° to 71.1°C 
0° to 140°F/-17.8° to 60°C 

0° to 200°F/-17.8° to 93.3°C 
50° to 300°F/10° to 148.9°C 
150° to 750°F/65.5° to 398.9°C 


2.5 in, 4in,6in,9in,12in К3089 
2.5 in, 4іп, біп, 9in,12in К3092 
2.5 in, 4in, 6 in, 9 іп, 12іп К3095 
2.5 in, 4 in, біп, 9 in, 12 in К3098 
2.5 in, 4 in, біп, 9 in, 12in — K3101 


Glow-in-the-Dark 
Thread-Mounted 
Dial Thermometers 


= 12" NPT connection 
= +1% accuracy 

= 2° graduations 

» 5"-dia. dial 

Dial face glows in low-light conditions for easy 
reading. Bimetal element drives the pointer 

to provide accurate measurements with no 
gears or linkages. Glass lens resists scratches, 
and is easy to clean and view. Corrosion-resistant stainless steel housings are 
hermetically sealed to prevent fogging. Commonly used in industrial settings or 
in laboratories. 


K3130 


Adjustable-|Back-Mount 


> CHOOSE: Angle  Fixed-Angle 
Stem Item Item 
Temperature Range Length No. No. 
0° to 250*F 25 in, 4 in, біп, 9in K3104 | K3120 
0° 10 300*F 2.5 in, 4 in, біп, 9 in K3107 | K3122 
0° 10 500°F 2.5 in, 4 in, 6 in, 9 in K3110 | K3124 
Um 2.5 in, 4 in, біп, 9 in = K3126 
20° to 240°Р 2.5 in, 4 in, біп K3112 = 
NN 2.5 in, 4in K3114 = 
902108002 25 in, біп, біп = K3128 
ET 2.5 in, 4 in, біп = K3130 
30 1090037 2Біп 6 in, біп К3116 = 
CREUSE 25 in, 4 in, біп, 9 in = K3132 
50° to 550°F ЦА — ЗЕ 
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TEST INSTRUMENTS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Thread-Mounted Thermometers 


Thread-Mounted Dial Thermometers 
with Transmitter Output 


Thermometers have a head-mounted transmitter on > CHOOSE: > CHOOSE: | 
the side of the stem. Temperatures are displayed on Temperature om бай Di а Леп 
the dial, апа the transmitter connects to an electronic ari ahame ee 
system for remote readings. Durable stainless steel 0° to 250°F п, 12in | ete тоа e 
housing and stem, with glass lens. Commonly used on Sea en bin, Bin 5 зп — Barm 
generating boilers, skid-mounted compressors, and in 0° to 250°F ` 21,4 nou TF 5 іп Dia. 03774 
thermal oxidation systems. 50° to 550°F i Бер 5 in Dia. D3774 
ШЕН 
Lead-Free 
Fixed-Angle 
Mount 
20JN57 
Thread-Mounted 
Liquid-in-glass scale features black markings 
on a clear, white background. Temperatures are 
easy to see and read. Threaded stem allows ? 
users to pivot and rotate the thermometer to 
view it from different angles. Lead-free units are 
Back-Mount Side- & Bottom- j inki irati 
Adjustable-Angle 5 s suitable for drinking water applications. 
HVAC & Boiler Fixed-Angle Mount Fixed Angle | 
55CL62 55CL61 Adjustable- 
2CYL7 Angle Bottom Back 
in Mounting | Mounting | Mountin 
Thread-Mounted Digital Temp. Scale Item : Item : Item | 
Th Range (F) Fluid Graduations Accuracy Length No. No. No. 
ermometers HVAC Thermometers without Thermowell 
А 1 4"-18 Male UNEF Connection 
= V?" NPT connection -40° to Blue Spirit- 
piri oEAe| i ==: = 
= 0.1°F/0.1°C resolution НЕ нф ere А. эп |н 
Thermometers thread directly onto pipe or tank connections to measure and 0° to 120°F TOS C — +1% 9in | 4177 = - 
monitor temperatures. The stem connects to the stainless steel housing with an 0° to 160°F " FHC +1% 9in ALZN8 - = 
easy-to-read LCD display. Battery powered or operate using solar or indoor light. 30° to E sapien 1% " m 
» Қ К қ о 9Ғ/19 + in — — 
Adjustable-Angle HVAC & Boiler have an adjustable-angle display and can ae - i 
be positioned at different angles for easy viewing. Durable cast-aluminum case 240*F 2°F/1°C +1% 9 in ALZP1 = = 
is water resistant. 30-10 00542900 +1% gin | 417Р2 — — 
Back-Mount Fixed-Angle thermometers are built with the stem mounted 50° to ЖЕТТІ 19, ап 17-3 = m 
directly on their back. Commonly used in industrial applications. ann = 
н " " н — ° to - ор/қо i 
Side- & Bottom-Mount Fixed-Angle Industrial units are built with the stem 550°F 5°F/5°C 4% эш | 474 = = 
attached to the side or bottom so they can be positioned as needed for viewing. Industrial Thermometer & Thermowell Assemblies 2 
Y in МИРТ Thermometer x 7 іп МАРТ Thermowell Connection 
Includes -40°to Blue Spirit- оро i 
Temperature Stem NIST-Traceable | Item 110°F i 2°F/1°0 +1% біп = АРАТ? - 
Range Process Connec. Accuracy Length Certificate No. 20° to B - SEHS + 
Adjustable-Angle HVAC & Boiler 120°F 2°F/1°0 +1% біп E 4PRTB 4PRUS 
15i р [7 i о T 
ANNE alh 251 Но I TEL FAC — x15 біп - 4PRT9 | APRU6 
Va in NP +1% 6 in No 1UYL6 30°to B cx em 5 А ES 
-58° to 302°F/- in NP 11% 9 in No 1UYL8 240°F pene ale <р APRUT: | -APRUT 
50° to 150°C у їп NE H x 2 іп No ҮМ m В ш Spiri - — BeF/5*C +1% 6in = = APRUS 
21n + ІП 0 
Y^ in NP 31% 18in No 1UYN5 Lead-Free Thermometer & Thermowell Assemblies 
% in NP +1% 24 in No 1UYN7 Ya in UNEF Thermometer х % іп NPT Thermowell Connection 
15 in NP 9 ! -40° to Green i 
т ы — — -— | МОР ышы ein | aun | 
Ye in NP +1% біп No 56LM26 0° to 120°F Ke. - +1% 9in | 20JN76 — — 
% in NP %1% Qin No 56LM27 Gram 
Am t T z қ _ 9 i = mm 
45 10 150°C ЛЫГ +1% біп Ко 5611130 ЖШ omm = 21% эп | 20/79 | — = 
1-18 +1% Jin No 56LM31 30° to Green - 
14'-18 +1% 12in No 56LM32 240°F Kerosene = +1% 9in | 20JN70 = = 
134-18 UNEF +1% 3.5 in No 6CMZ2 30° to Green : 
114-18 UNEF 11% 6 in No 6CMZ3 300°F Kerosene = +1% 9іп | 20JN83 = = 
mM ТЕҢДЕ Б - " sny % іп NPT Thermometer x 1⁄2 іп NPT Thermowell Connection 
-AU to 300'F/- i ЫҢ db ? "US Red Kerosene — — 42% — 58in | 20JN61 | 200057 — 
40° to 150°C %/+1° S 
ЛЕП пони 6 in No 2CYL8 р Red Kerosene — 42% — 58in | 20JN62 200058) — 
is Greater) 30° to - 
Back-Mount Fixed-Angle General Purpose Industrial 2409: Red Kerosene — +2% 5.8in | 20JN64 | 20JN59 = 
-75° to 750*F іп МРТ __ +0.5°Ё+0.3°б Qin Yes 55CL62 30° to А 
Side- & Bottom-Mount Fixed-Angle General Purpose Industrial 300°F Red Kerosene — +2% 58іп | 20JN63 | 20JN60 = 
LUE © YinNPT  +0.5°F/+0.3°C 2.5 in Yes 55CL61 40° to Green : 
75° 10 750°F — à NPT +0.5°Р/20.3°С ап Yes 55CL65 280°F Kerosene = zi _ 8in | 202N87 | 20JN86 | — 
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TEST INSTRUMENTS 
Thermowells 


кекке 


Straight Shank 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


1 — —] d 
Stem Length 


Ба 


Tapered Shank 


lll — 


Stepped Shank 


Insertion Length 


Choosing the Right Thermowell 


SHANK TYPE Stepped MATERIAL 
Straight Smallest diameter tip, and deliver fast response times. Stainless steel is the most widely used thermowell 
Consistent thickness throughout their length. Tapered material. Stainless steel is heat- and corrosion- 


resistant. Low-lead compliant brass thermowells 


Commonly used for general applications. 
are used for contact with potable water. 


Diameter decreases gradually along their length. Durable 
and commonly used in high velocities. 


Process For Thermometer For Stem Insertion Item 
Connec. Thread Connection For Stem Length Diameter Length Neck Extension No. 
General Purpose Stepped-Shank Threaded Thermowells 
304 Stainless Steel 
7 in NPSM 2 V5 in Vain 2 vin T%in 246512 
Y in NPSM 4in VA 4 in 134 in 246513 
¥ in NPSM 6 in VA біп 1%1п 246514 
Y in NPSM 9 in Vain gin 194 in 246515 
34 in MNPT ¥% in NPSM 12 in Vain 12 in 134 in 246516 
¥% in NPSM 15 in VA 15 in 1% in 246517 
Stepped Shank % in NPSM 18 in VAT 18 in Tin 240518 
20JN92 14-18 UNEF 3 in 355 in 3 Vin 134in 24507 
114-18 UNEF 6 in zin 6in 194 in 24С508 
316 Stainless Steel 
Ye in МАРТ 36-18 UNF 2 14s in 2%a in 2 %e in Trisin 246479 
7% іп NPSM 2 Bin V 2 Bin Тіп 24С461 
¥ in NPSM 4in Жіп 4 in 134 in 246462 
¥ in NPSM 6 96 in VA 4 Vo in 194 in 246463 
7 in NPSM Jin Vain Qin T%in 240464 
7 in NPSM 12 in Vain 12 in 134 in 24С465 
РОБЕРТА Y2 in NPSM 18 in Vain 18 in 134 in 246467 
rag ап 34 in МЇРТ 14-18 UNEF 3 іп 15/9 in 3 іп 134in 240450 
61VD60 112-18 UNEF Bin azin біп 134in 24С451 
114-18 UNEF 6 in 1% in біп 4 іп 246482 
114718 UNEF 8 in 1545 in 8in 4 Vi in 246483 
14-18 UNEF 12 in 155 in 12 in 4% in 240484 
114-18 UNEF 18 in zin 18 in 134 in 240454 
114-18 UNEF 18 in zin 18 in 434 in 246485 
Brass 
7 in NPT Yo in 3364 in 2 in 2 o in 20JN91 
¥% in NPT 982 in 90 in 12/ in 1616: in 20JN92 
14 in МАРТ 7 in NPT %z in 3 in 1396: in 1 616: in 20JN93 
¥ in МРТ 9g in % in 516. in 1 816. in 20JN94 
9-18 UNF As in Ye in 12% in 2 vin 56LM45 
34-16 UNF 176 in Ye in Тиіп 12% in 20JN65 
т оссе Ya in NPSM 18 in Vain 18 in 454 in 24С505 
and Duct Sensors 34-16 UNF 176 in Ye in Тиіп 120 in 20JN66 
6CUF3 14 in UNEF 3 i^ in 7A in 2 Bin 4 3o in 20JN84 
yj 1% | p" EA М 
TAIVIMNET 16-18 UNEF аш Ш ІШ HA ЕДЫ 
Th І 14718 UNEF 6 in 155 in біп 134 in 246456 
ermowells T vain UNEF 6 in TAs in 5 in 654 in 20JN85 
Protective metal tubes shield thermometers from stainless Stes AA im UNER 6 in sin ип бип 380117 
environments exposed to harsh conditions like pres- СІРІ 19-18 NEF З Tain 2 іп "Sis in 6PEZO 
sure, velocity, corrosion, and vibration. Thermowells н Т 1 s NEF Т | бїп Yo in Sin Ae in 6PEZ1 
contact the media, liquid, or gas being tested, while Heavy Duty Tapered: Shank едкае 
the thermometer's sensor reads the temperature Yin NPSM 12in VA 10 Zin 1%in 61VE27 
safely through the thermowell walls. ¥ in МАРТ Y2 in NPSM 15 in Жіп 13 еп 1%іп 61VE30 
Ye in NPSM 18 in Yin 16 Yin 1% in 61VE33 
General Purpose Stepped-Shank Threaded % in NPSM 24 in VAT 22 Vin 13A in 61VE36 
Thermowells have a reduced diameter at the tip y in NPSM 12 in n in 10 n in 1 А іп 61VE28 
і LUI ! ! ! ! 
compared to the base of the shank, allowing for a 34 in MNPT AM Тп an Bee ie ЕТЕП 
faster response time than other styles. Appropriate % in NPSM 24 in tin 22 in Tin 61VE37 
for use in most light and medium-duty applications 2 in Neem 4 іп 4 in 2 4 in ! 5 in STVESO 
" n ? In ІП 4 |n ? n 4 |n 
without very high temperatures or pressures. 1 in МАРТ Угіп NPSM 15 in Yin 13: in ШЕЛІ! 61VE29 
Heavy-Duty Tapered-Shank Threaded 7% іп NPSM 18 іп Yin 16 “in 1%in 61VE32 
jane i Бан ¥ in NPSM 24 in VA 22 Vo in 194 in 61VE35 
Дермене 2. d applications. Light-Duty Straight-Shank Threaded Thermowells 
ight- raight-Shank Threade Brass 
Thermowells are the same size along the immersion Ya in NPSM Yain Yin 1% in Ain 61VD60 
А А 1% in NPSM Y4 in Y in 2 іп Зд in 61VD61 
length, which creates the most resistance to the flow. 2 1-18 UNE Ss in % in 3 ^ in Si in 61VD62 
A good option for light-duty conditions with lower VAY MNET 1/18 UNF 54 in % in 134in Йіп,Гіп 61VD63 
velocity and/or pressure. 1 //-18 UNF ys in 56 іп 2 in 3A in 61VD64 
y and/or p 11418 UNF 36 in ¥ in 2 vin %in,2%in 610065 
Thermowells for Temperature Regulators & Thermowells for Temperature Regulators & Duct Sensors 
Duct Sensors protect measuring equipment and Stainless Steel - . . - 
ensure accurate readings are performed for HVAC Ya in МАРТ “Ain NPT эп zin ЕШ = BCUFS 
: , | Ya in МРТ 12 in Yo in 12 in — 6CUF4 
systems. Sometimes called immersion wells, they are 1 in МАРТ Tin MNPT 13 % in 5s in 10 ^ in 2%in 3EJJ7 
1in МАРТ 15 % in Tin 12% in 3 іп 3EJJ9 


commonly used with hot water immersion controls. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


TEST INSTRUMENTS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Liquid-in-Glass Thermometers 
Liquid-in-Glass Laboratory Thermometers | 
= Filled with environmentally safe fluids Partial-immersion thermometers must be ] 
Thermometers are available with plain glass, submerged to a known depth to accurately regis- | 
coated glass, or armored glass stem. Commonly ter temperature readings. A marked line indicates ! 
used in laboratories to record temperatures іп the level they need to be submerged in order to 
water or oil baths, refrigerators, freezers, incuba- Provide an accurate reading. Commonly used ozeet озок 
tors, and ovens. to measure temperature in vessels and beakers 
Full-immersion thermometers must be fully when the sample to be measured is shallow. 
submerged in an environment or sample for Armored thermometers have an armored 
accurate temperature readings. Typically placed | metal sheath that protects the glass housing 
inside a water bath or incubator and removed from accidental breakage. 
only when verification of temperature is required. 
Includes Full Immersion Partial Immersion 
Overall NIST-Traceable Immersion Item Immersion Item 
Temperature Range Length Fluid Graduations Accuracy Certificate Depth No. Depth No. 
Celsius 
Glass 
-100° to 50°C 305 mm Red 1°C +2.0°C Yes 305 mm 9МКХ0 76 mm 9F105 
-20° to 110°C 300 mm Black Enviro-Safe® Liquid 2°C +2%°F Yes — — 76 тт 7351017 
305 тт Red 0.5*C +1.0°C Yes = = 76mm 8DGZ3 
-20° to 150°C 305 mm Black Enviro-Safe® Liquid 2°C +2%°F Yes 305 mm 735W20 — — 
-10° to 110°C 200 mm Black Enviro-Safe® Liquid 2*C 42% °F Yes 305 mm 735W11 — — 
-1° to 201°C 430 mm Red 0.5°C +0.8°C (to 110°C), +1.2°C (Above 110°C) Yes = = 76 mm 9LAGO 
0° to 80°C 250 mm Red 1°C +1.0°C Yes — = 100 mm 5ZPG1 
0° to 110°C 225 mm Red 0.5°C +1.0°C Yes — = 35 mm SZPF7 
225 mm Red 0.5*C +1.5°C Yes = — 35 mm 5ZPF8 
0° to 200°C 280 mm Red 1% +2.0°0 (to 100°C), +3.0°C (Above 100°C) Yes = = 76mm 5ZPG7 
24° to 130°C 135 mm Red 1°C = Yes 135 mm 5ZPH1 — — 
35° to 180°C 180 mm Red 1°C +2.0°0 (to 100°C), +3.0°C (Above 100°C) Yes 180 mm 5ZPH3 = = 
FEP-Coated Glass 
-20? to 110°C 305 mm Blue 1% +2.0°C Yes 305 mm 3LRK1 76mm 3LRH7 
-20° to 150°C 305 mm Blue 1°C +2.0°С Yes = = 76mm 3LRH9 
Armored Glass 
-35° to 50°C 12 in Blue Isoamyl Benzoate 1°C +1°C No 12 in 36TY26 3in 36TY31 
-20° to 110°C 12 in Blue Isoamyl Benzoate 1°C +1°C No 12 in 36TY27 3in 36TY32 
-20° to 150°C 12 in Blue Isoamyl Benzoate 1°C 41°C No 12 in 36TY28 3in 36TY33 
Armored FEP-Coated Glass 
-35° to 50°C 12 in Blue Isoamyl Benzoate 1°C +1°C No 12 in 530К98 З іп 530102 
-20° to 110°C 12 in Blue Isoamyl Benzoate 1°C +1°C No 12 in 36TY36 3in 36TY40 
-20° to 150°C 12 in Blue Isoamyl Benzoate 1°C +1°C No 12 in 36TY37 З іп 530103 
Fahrenheit 
Glass 
0° to 180°F 305 mm Blue ТЕ x0.5?F Yes 305 mm 34CT67 — — 
0° to 230°F 305 mm Black Enviro-Safe® Liquid 2°F 42% °F Yes — — 76 тт 7351/03 
200 тт Black Enviro-Safe® Liquid ZF +2%°F Yes — — 50 mm 735W06 
0° to 300°F 305 mm Black Enviro-Safe® Liquid 2°F 42% °F Yes 305 mm 735W09 76 тт 7351107 
305 тт Red 2°F +4.0°F Yes = = 76 mm 9U704 
20° to 220°F 305 mm Blue 1°F +0.5°F Yes 305 mm 34CT68 = — 
20° to 500°F 405 mm Blue = — Yes == = 76mm 3LRJ8 
FEP-Coated Glass 
0° to 230°F 305 mm Blue РЫН — Yes 305 mm 3LRK5 76mm 3LRJ4 
0° to 300°F 305 mm Blue di — Yes = = 76 mm 3LRJ6 
Armored Glass 
-30° to 120°F 12 in Blue Isoamyl Benzoate EF +2°F No 12 in 53UK93 — — 
-10° to 250°F 15.375 in Blue Isoamyl Benzoate 2k +2°F No — — 3in 53UK95 
-4? to 230°F 12in Blue Isoamyl Benzoate 2°F 42°F No 12 in 36TY24 3 in 36TY29 
0° to 300°F 12 in Blue Isoamyl Benzoate 2°F +2°F No 12 in 36TY25 3 in 36TY30 
20° to 500°F 15.375 in Blue Isoamyl Benzoate RPF +2° No — — 3in 53UK94 
Armored FEP-Coated Glass 
-30* to 120°F 12 іп Blue Isoamyl Benzoate 2° #+2°Р Мо 12 in 53UK96 3in 53UK99 
-4° to 230°F 12 in Blue Isoamyl Benzoate 2°F 42°F No 12 in 36TY34 3 in 36TY38 
0° to 300°F 12 in Blue Isoamyl Benzoate 2°F 42°F No 12 in 36TY35 3 in 36TY39 
30° to 220°F 15.375 in Blue Isoamyl Benzoate 2°F 42°F No 12 in 53UK97 3in 53UL01 


Compact Liquid-in-Glass 
Pocket Thermometers 


= Include NIST traceable calibration S ? 


certificate, except GDKC9 and 6DKDO = 
Thermometers are filled with nontoxic liquid SST шәә 
and provide quick, on-the-spot temperature 6DKC9 
measurements. Compact units are commonly 
used for field studies, waste-water treatment 
measurement, and for general temperature 


readings. SLPY9 
Overall Immersion Includes NIST- Item 
Temperature Range Length Depth Fluid Graduations Accuracy Construc. Traceable Certificate No. 
elsius 
-15° to 150°C 152 mm 150 mm Blue Biodegradable Organic Liquid 1°C = FEP-Coated Glass Yes 3LRL6 
-10° to 110°C 6.3 in 160 mm Green Enviro-Safe® Liquid 1°C +1°F Glass Yes 3LPZ2 
Fahrenheit 
-30° 10 120°F 152 mm 150 mm Blue Biodegradable Organic Liquid 2°F — FEP-Coated Glass Yes ЗІВК9 
-30° to 120°F 6.25 in 13 mm ed Kerosene 2°F +2% Glass No 6DKC9 
0° to 220°F 152 mm 150 mm Blue Biodegradabig Organic Liquid 2°F = FEP-Coated Glass Yes 3LRL2 
0° to 220°F 6.3 in 160 mm Green Enviro-Safe® Liquid ZF +2°F Glass Yes 3LPY9 
0° to 220°F 6.25 in 13 mm Red Kerosene 2°F +2% Glass No 6DKD0 
0° to 220°F 152 mm 150 mm Blue Biodegradable Organic Liquid 2°F — FEP-Coated Glass Yes 3LRN1 
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TEST INSTRUMENTS 
Pocket Thermometers 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Dial Pocket 
Thermometers 


= 1"-dia. dials 

a 5"L stems 

Clear, plastic lens displays temperature on an easy-to-read black 
scale with a white background. Stainless steel case, stem, and 
bezel that provides shock protection in extreme environments. 
Thermometers can be quickly calibrated with an external adjust- 
ment screw. Often used in food processing, testing, and HVAC 
applications. 

NSF-rated thermometers are used in food processing and 
production, and the food service and hospitality industries where 
thermometers come in contact with food. 


> CHOOSE: Stem Glow-in- Item 
Temperature Range Accuracy — Diameter — the-Dark No. 

General Purpose Dial Pocket Thermometers 
Fahrenheit 
-40° to 70°F, -40° 
to 160°F, 0° to 50°F, +1% 0.15 in No K3149 
25° to 125°F 
-40° to 120°F +1% 0.142 in No 423M60 
0° to 220°F 42°F 0.15 in No 23NU28 
50° to 500°F +1% 0.15 in No 3JPE7 
Celsius ` 
mu G +1% 0.15 in No K3150 
NSF-Rated Dial Pocket Thermometers 
Fahrenheit 
-40° to 160°F, 0° to 220°F +2% 0.142 in Yes K3151 
01018050110 42°F 0.15 in No K3152 
0° to 220°F +1% — No 6HXE8 
0° to 220°F 42°F 0.142 in No K3151 
0° to 220°Е 25° to 125°F +1% 4 mm No K3153 


20KL36 


Dial Thermometers for 
Compost & Soil 


Compost thermometers have threads used for mounting to 
permanent or semipermanent locations like compost bins. Soil 
thermometers have a plain bushing and are intended for both 
long- and short-term immersion in soil. Shaded and labeled zone 
on the dial highlights if the soil or compost bin is hot, cold, or an 
ideal temperature. 


Stem Dial Stem Item 
Temperature Range Length Diameter Accuracy Diameter Мо. 
Dial Штаты: for Compost 
Celsius, Fahrenhei' 


d^ to DHT е 30601 3: HSA ЮП — BUPA 
m 6i 3i 7 20KL36 
o o in in 32" ^ in 
40:10 16077 12i Зіп s2F Vin 55EZ26 
36in —3in  s2F Vin  20KL37 
48m бл О Елш 
о ој In ІП lo 16 In 
0710 200°F 48in 3in 22°F sin 55EZ27 
601 3m 1% Sein  3LPV6 
72i 3n 1% iin  3LPVB 
Dial Thermometers for Soil 
Celsius 12m 236i TX — Tii 3ЈРН8 
o o in віп +1 /о 4 In 
10*to 110°C 36in 2 іп +i% Иіп —3JPJi 
Celsius, Fahrenheit 
20° to 180^F/0^1080"C  4in 2m 2% Жіп 31Р07 
Fahrenheit 
біп 2%in +% Мі  3JPH2 
-40° to 160°F 12im 2%in 44% Йіп 3JPG9 
18in 2%in 21% Ип 3JPH6 
0° to 200°F 20in isin 1% Ип 3JPN4 
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Digital Pocket 


Thermometers 
= 0.1°F/0.1°C resolution 
= 4-digit displays, except 3KGL8 
which has a 6-digit backlit display 
Digital LCD display reduces reading 
errors and allows for quick at-a-glance 
checks. Small, portable units provide 
faster response times than standard 
thermometers. Commonly used to 
record temperatures in food processing, 
testing, and HVAC applications. 
NSF-rated thermometers are used in 
food processing and production, and the 
food service and hospitality industries 


21EPO1 


where thermometers come in contact 4LY14 
with food. 
STANDARD, NIST 
Temperature Stem Digit Item Item 
Range Length _ Display size Height Accuracy No. No. 
Industrial & Laboratory Digital Pocket Thermometers 
Side Reading Pen Style " 
-58° to 302°F/- А i i А +1.8°Е/+1°С ( -4° to 248°F/-20° to = 
50° to 150°C 8.38in %inHx%inW 0.375 in 120°C), +3.6°F/+2°C (Otherwise) 3KTW1 
-58° to 392°F/- in* А i А +0.9°F/+0.5°C (14° to 212°F/-10° to = 
50° to 200°C біп” sinHxt%sinW 0.25 in 400°C), +2.7°F/+1.5°C (Otherwise) 462D58 
"T i А +1.8°F/+1°C (-22° to 302°F/-30° to 
3.25 іп * YinHx1%inW 0.375 in 150%), #4°F/+2°C (Otherwise 21CH60 | 49EL80 
-58° to 572°F/- 45in* %inHx%inW 0.75 іп +1°C Between -20° and 100° = 3KGL8 
50° to 300°C 03inHx +1°C (-20° to 120°C), +2°C 
8in 0.75 іп W (-50° to -20°C/120° to 23NU22 = 
И Е > 0.25 іп 200°C), +3°C (Otherwise) 
ООЗУ Жа - E 52vN92 | — 
27110202 F- 275in 5.9inHx0.7inW 025 in 42°F/41°C 21EP01 {| — 
Top Reading Non-Rolling Style 
70302 Ғ- 45in VeinHx*inW 0.3125 in +1.8°F/41°C ЗКТРВ | — 
Top Reading T-Handle Style 
-58° °р/- А +1°C (-20° to 120°C), +2°C 
КЛЕТ (-50° to -20°C/120° to 23NU0 | — 
200°C), +3°C (Otherwise) 
ee Sin MinHx%inW 0.25in +1.0°Е/+0.5°б 49WX88 | — 
NSF-Rated Digital Pocket Thermometers 
Side Reading Pen Style " 
i А А А +1.8°Е/+1°С (-22° to 302°F/-30° to 
-58° to 572*F/- 3.25 іп YinHx1%inW 0.5 іп 150°0), Mar (Otherwise) — 49EL79 1 
50° to 300°C inde А А А +1.8°F/+1°C (-22? to 302°F/-30° to = 
8.69in* 7&inHx2inW 0.75 іп 150°C), #4°F/+2°C (Otherwise) 551/Х44 
Top Reading Но Non-Rolling Style 
а o 150°C біп 04inHx0.8inW 0.4 іп +2°F 6DKD3 — 
КАС Sin O4inHxOBinW 04in E Hi Т ер; ava t — 
Top Readin MI Style 189F (-29°F to 302") 
-58° to 5 Б F 7 F to °F), 
50° to 300°C біп YWinHxtinW 025іп +4°F (Otherwise) QUGY9 1 49EL81 t 


* Folding stem. T Waterproof. 


Vat & Pan Clip-On 


Dial Thermometers 


» NSF Rated 

Thermometers with metal stem are used to monitor tempera- 
ture in open tanks, pans, or vats. Feature a clip to temporarily 
mount to the side wall of a pot, kettle, tank, or other open 
vessel for ongoing monitoring. Approved for use in food manu- 
facturing and processing, food service, hospitality, and other 
applications where the thermometer comes in contact with 
food. 304 stainless steel housing. For 0.75" wall thickness. 


Stem Temperature Lens Item 
" Тетрегаше Range Length Graduations Accuracy Dial Diameter Material No. 
elsius 
-40° to 70°C 8in 1°C +1% 2in Glass 8ТМҮ2 
-10° to 110°C 8 in TC 41% 2in Glass 8ACUT 
12 in TC +1% 1%in Plastic 8ХХҮ0 
0° to 50°C 8 in 0.5°C +1% 2in Glass 8ACU2 
0° to 250°C 12 in 2°C +1% 1%in Plastic 8A272 
Fahrenheit 
-40° to 70°F 12 in 0.5°F +1% 1% in Plastic 9GCV7 
-40° to 160*F 8in 0.5°F +1% 2 in Glass 8AFZ6 
12 in 0.5°F +1% 134in Plastic 8A268 
0° to 50°F 12 іп 0.5°F +1% 1 іп Plastic 8A273 
0° to 220°F 8in 0.5°F 21% 2in Glass 8AFZ7 
12 in 0.5°F +1% 15 in Plastic 8A270 
25° to 125°F 12 in 0.5°F +1% 1% in Plastic 9PWD3 
50° to 500°F 8 іп 0.5°F +1% 2 in Glass 9RTUS 
12 in 0.5°F +1% 1% in Plastic 8XXW9 
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TEST INSTRUMENTS 
Calibration Baths & Furnaces 


Portable Calibration Baths 


Compatible liquid is heated to exact temperatures and various instruments 
can be submerged in the liquid and calibrated to precise temperatures. 
Panel control display allows users to set various temperature points. 
Calibration baths are portable for calibrating instruments in the field. 
General purpose baths calibrate short-, square-, and odd-shaped 
temperature sensors. 

Baths for process manufacturing are used in manufacturing plants for 
pharmaceuticals, biotechnology, and food production. 


Bath for Process 
Manufacturing 
54DD52 


Temperature Fluid Common Fluid Item 
Range Stability Accuracy Tank Size Volume Compatibility Calibration Details No. 
General Purpose Portable Calibration Baths 
ane op +0.03°С at -25°C (Oil 5010), o 2 V in Dia x 5 % in D Tank, 1 Mineral Oil, Silicone Data at -25?C, 0°C, 25°C, 50°C, 
307101250 005% at 125°C (015010) 10250 2% in Working Diameter us Oil, Water (Distilled) 75°C, 100°C, and 125°C 33W926 
p? ep &0.015°С at -5°C (Oil 5010), " 2 Y^ in Dia x 5 іп D Tank, 1 | EST | pope " 
5° 10 125°С 10096 at 121°C (Oil 5010) +0.25°С 2% in Working Diameter 750mL Mineral Oil, Silicone Oil Data at -5°C, 25°C, 55°C, 90°C, and 12120 331/925 
o op +0.02°С at 100°C (Oil 5013), А 2 іп Dia x 5 % in D Tank, 1 Mineral Oil, Silicone о о о 7 
35° to 200°C 505-6 at 200°C (015013) 10250 2% in Working Diameter 750 mL Oil, Water (Distilled) Data at 50°C, 100°C, 150°C, and200"C  33W924 
Portable Calibration Baths for Process Manufacturing 
-25° to 250°C 0.015°C +0.1°C 4 1342 in Dia x 6 7& in D, З in Working Dia 2.5L Silicone Oil Type 200.50 Traceable NVLAP-Accredited Calibration 54DD52 
-25? to 250°C 0.01°C +0.1°C — 4 1%2 in Dia x 6 %4 in D, 3 іп Working Dia 251 Silicone Oil type 200.10 Traceable NVLAP-Accredited Calibration 54DD54 
Portable Calibration Baths with Process Connections for Process Manufacturing 
-25° to 250°C 0.015°C +0.1°C 4 1352 in Dia x 6 %a in D, З in Working Dia 2.5L Silicone Oil Type 200.50 Traceable NVLAP-Accredited Calibration 54DD53 
-25? to 250°C 0.01°C +0.1°C — 4 13% in Dia x 6 7&4 in D, 3 іп Working Па 251 Silicone Oil type 200.10 Traceable NVLAP-Accredited Calibration 54DD55 


Portable Field Metrology Drywell Calibrators 


Quickly and accurately calibrate bimetal thermometers, 
temperature sensors including RTDs and thermo- 


Ultra-High & Low Temperature Field 


couples, and temperature switches in the field. Drywell 
technology creates specific heat zones that provide 
even and stable temperature distribution. Features like 


Metrology Wells—General purpose units 
calibrate temperature sensors like RTDs, ther- 
mocouples, thermometers, and temperature 
switches at extreme high and low temperatures. 


the large LCD display, function keys, and menu options 
allow easy operation and programming. The front panel 


pena А н *Ke! For Stem Diameter 
has outlets for plugging in other instruments, and with AY (4) V in 
built-in process electronics, users do not have to bring Е - (6) Vi n | _ 
multiple tools to the field. Commonly used for transmit- р m E ШЕ e Vane ge i m a П 
ter loop calibrations, comparison calibrations, ог for E (1) 36 in, (2) Yin, (2) Ув in, (1) Жіп 
checking and calibrating thermocouple sensors. Choose Б m іп, oun in, o le in 
2 Е + тт, тт, mm 
from the available stem diameter groupings. H (3) 3 mm. (2) 4 mm, (2) 6 mm 
" m Wj 
General Purpose Industrial Field Metrology 1 2 3 a 2 1 т: И 2 ШШ E Ш 
Wells—Calibrate temperature sensors like RTDs, ther- K 4 mm, 6, mm 8 mm, 10 mm, іп 
mocouples, thermometers, and temperature switches. L З mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10, mm, 1⁄4 in 
With Process 
> CHOOSE: Connections 
Brand For Stem Item Item 

and Series Diameter* Temperature Range Stability Calibrator Accuracy Std. No. No. 
General Purpose Industrial Field Metrology Wells 

Fluke 9142 B,C, F,H, J, K -196%10 660°C, 0° to 1,480°C +0.01°C +0.2°C (Display - Full Range) NVLAP Accredited K3068 K3071 

Fluke9143 — A,D,E,G,1 -196°10 660°C, 0° to 1,480°С 10020412000, 0020 0220 (Display - Full Range) NVLAP Accredited K3069 K3072 

Fluke 9144 A,D,E,G,1,K -196° to 660°C, 0° to 1,480°С 0:03. а 50°C, a0 DA Cat 0.3556 214270, 20.356 NVLAP Accredited K3070 K3073 
Ultra-High & Low Temperature Field Metrology Wells И 

Fluke 9190А B, F,G,l,L -189" to 284°F/-95° to 140°C 20.015°С 20.27€ IEC 61010-1, Installation Category Il, K3074 K3075 


High-Temperature Thermocouple Calibrator Furnaces 


Horizontal, open-ended tube furnaces are used for comparison calibration of noble- and base-metal thermocouples. 


Pollution degree 2, IEC 61326-1: Basic 


Feature automated setpoint control for a wide temperature range. With nonmetallic blocks, these units will not 
contaminate thermocouples. Built with a deep immersion depth, so users can calibrate their thermocouples at the 


depth of use. 
Brand Temperature Display Temperature Calibration Item 
and Series Range Stability Well Size ^ Resolution Accuracy Details Probe Connection Types No. 
Ye in, Vs іп, %e in, 33W936 
Data а14150%0,  — in, Жіп, іп 
302? to inni 0.1° to 300°C, 450°C, (2) Ve in, (2), 74 
Fluke 9150 219291509 +0565 1,410018Х5 gag ge q^ — 360 — 600C, 800°C, in, (2) 96 in 33W937 
to 1200°C above 1000° 1000°C, and (6) “in 33W938 
1200°C (2) 3 mm, (2) 4 33W942 
mm, (2) 6 mm 33W953 
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TEST INSTRUMENTS 
Temperature Calibrators 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Compact Field Drywell Calibrators 


Small and lightweight calibrators are used to test 
and ensure that RTDs, thermocouples, and bimetal 
thermometers are accurately calibrated in the field. 
Can be used for adjustable or fixed setpoints. 


INDUSTRIAL DUAL-BLOCK DRYWELL 
CALIBRATORS WITH ADJUSTABLE SETPOINTS 
Calibrators have adjustable setpoints and an LED 
front panel for easy programming. The dual-block 
features two blocks for a range of temperatures. 


SINGLE-BLOCK DRYWELL CALIBRATORS 

WITH ADJUSTABLE SETPOINTS 

Adjustable setpoints allow users to program multiple 
setpoints. Select models may be compatible with optional 
interchangeable inserts for different numbers and diam- 
eters of probes. 


SINGLE-BLOCK DRYWELL CALIBRATORS 
WITH FIXED SETPOINTS 


Calibrators with fixed setpoints are accurate and easy 


Industrial Single-Block They have four removable inserts that interface to operate. Can be paired with external dial and digital 
Dual-Block with Adjustable with an external documenting process calibrator. thermometers. Commonly used to calibrate temperature- 
4EHAG p Include a protective case for storage. sensing instruments used in food processing and 


preparation applications. 


Brand BLACK CASE | YELLOW CASE 
and Hot Block Cold Block Stabilization Well Item Item 
Series — Temp. Range Temp. Range Stability For Stem Diameter Time Depth No. No. 
Industrial Dual-Block Drywell Calibrators with Adjustable Setpoints 
Calibration Details: Data at -8°C, 0°C, 25°C, 50°C, 75°C, 100°C, and 110°C, Data 
at 50°C, 100°C, 150°C, 200°C, 250°C, 300°C, and 350°C 
Fluke 122° to 662°F 5° to 230°F 0.18626 in 0.1875 
uke ° to 662° ° 10 230° ° А іп, 0. ү i 
9009 (505 to 350°C) (-15° 10 115°C) 00590 | 0251п,0,3125іп 9 min 4in 4LHAG 4LHAS 
Single-Block with 0.375 in, 0.4375 in 
Fixed Set Points Brand Temperature Item 
3MNG6 and Series Set Points Calibrator Application For Stem Diameter No. 
Single-Block Drywell Calibrators with Fixed Setpoints 
Brand and Temperature Stabilization Item BEA 52RW36 
Series — Range Time For Stem Diameter No. 40°F Cold Food Holding Temperature (for 40°F) ттеп. 
Single-Block Drywell Calibrators with Adjustable Setpoints 0.187 in, 0.250  S2RW37 
Calibration Details: Data at -25°C, 0°C, 25°C, 50°C, 75°C, 100°C, and 140°C in, 0.375 in 
. (6) i in 3311929 А 0125in.0.190  soRWw34 
-13° to | (2) Vain, (2) 36 in, (2) is in 33W928 40°F 160 °F ECOli Safety Temperature (for 160°F), Cold in, 0.187 in 
Fluke 9103 284°F/-25° 7 min Vein Y in, sin, Vin 36 in, Zl Tel-Tru f Food Holding Temperature (for 40*F) 0.187 in, 0.250 52RW35 
to 140°C TS am On my ти in Eae Check-Set in, 0.375 in 
Calibration Details: Data at 50°C, 100°C, 150°, 200°C, 250°C, 300°C, and 350°C m ER nun 
95° to _ (6) “in І 3311932 161 °F 175 Е Eggnog, Frozen Desserts (for 175°F), HTST 0.125 in. 0.150 
Fluke 9140 662°F/35° 7 min (2) 14 in, (2) % in, (2) cin 33М/931 ' Flash Pasteurization - Milk (for 161%), "dar in 52RW39 
to 350°C "лв in, Ув in, 34e in, 74 іп, % in, “іп 33W930 Cold Food Holding Temperature (for 40°F) шешш 
(2) 3 mm, (2) 4 mm, (2 6 тт 33W940 160 °F E.Coli Safety Temperature (for 160°F) 0.15 in 3MNG6 


Handheld Temperature Probe Calibrators 


Battery-operated instruments measure and source 17 thermocouple types and millivolts. When used to source 
temperature signals, these calibrators also measure 4 to 20 mA signals. They are highly accurate and feature 
configurable source settings for prompt linearity checks. 


STANDARD, NIST 


For Thermocouple Millivolt Resistance Temperature Item Item 
Temperature Range Type For RTD Type Range Range Accuracy No. No. 
Handheld RTD & Thermocouple Probe Source/Measure Calibrators 
-328° to 3182°F/-200° to 
ў Cu10, Cu50, Pt10 (385), р 
тоо тое ВЕЕ Pt100 (385), Р11000 (385), 1400010. 2104000 005% 161035 | — 
to 630°C (RID) ) Pt200 (385), Pt500 (385) 
-328° to 1,472°F/-200° 
ш REA Ni 120, Pt 100 (385), Pt 100 
10 80070 (RTD); 228710 B, BPE JK (395), Pt 100 (JIS), Pt 1000 (385), 010 100mV Oto 3,200 = Ж — еко 
S Thermocounl RS, TU, Pt 200 (385), Pt 500 (385) 
6KD41 Handheld RTD Probe Source/Measure Calibrators 
Cu 10 (427), Cu 100 (427), Cu 50 
(427), Ni 120 (672), Pt 10 (385), dudum 
-200° to 800°C - Pt 100 (885), Pt 100 (3916), Pt - D - —  |30PJ28 
100 (3926), Pt 1000 (385), Pt 
200 (385), Pt 50 (385), YSI400 
Handheld Thermocouple Probe Source/Measure Calibrators 
pom БЕР (г. М1120, Pt 100 (385), Pt 100 (392) 
SEA ВЕШ КТ — (3926), Pt 100 JIS (3916), Pt 1000 -10 to 75mv 0103.200 - — |30Ру20 
‚8,5, (385), Pt 200 (385), Pt 500 (385) 
39M989 -58° to 2498°F/- C. E, J, K, N, = cold/Bo — 0.05% 42°F/1°C | 39M988 |39M989 
50° to 1,750°C 8,5,1 - -5io55mV  — 005% 42^F/I*C | 39M990 |39М991 
-328° to 2,498°F/- B.E, J, KN, m -10 to = = 
200° to 1,370°C 8,5,1 110mV DC 0.05% 527К70 


Intrinsically Safe Compact Reference Temperature Calibrators 

» 3-point NIST-traceable, 3-point NVLAP-accredited temperature points and icons allow users to monitor the cali- 

a Minimum immersion of 70mm for wet brator and calibration process. Units have a carrying handle 
media or 120mm for dry media and are commonly used on-site in maintenance shops and in 


= Resolution: 0.1°/0.01°/0.001° (Variable) laboratories. 

= Sampling rate: 0.5 sec/1 sec/2 sec (Variable) 

Calibrators are compact, lightweight, and portable Response Sensor Item 

and operate at a wide range of temperatures. Large Temperature Range ume Ме 8005 

color display for easy programming. The preset -58° to 320°F/-50° to 160°C 21 sec RTD 5NLL4 
-112* to 572°F/-80° to 300°C 20 sec PRT 5NLL5 
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TEST INSTRUMENTS 
Pressure Calibrators & Modules 


Internal Pressure Loop 
Measurement Supply Mfr. Item 
Range ПЕ Measure Functions Voltage Pressure Modules Model No. 
Pressure Calibrators 
-15 to 10,000 psi Pressure, mA DC 24V DC 750Р Series (50 Ranges) Fluke-717 100006 161007 
-12 to 15 psi Pressure, mA DC 24V DC  750P Series (50 Ranges Fluke-717 15G 16L006 
Pressure, mA DC 24V DC ТБОР Series (50 Ran ES Fluke-717 30 6KD37 * 
-12 to 30 psi Pressure, mÀ DC 24V DC  750P Series (50 Ranges) Fluke-718 30 6KD39 
Pressure, mA DC 700P Ex Series B Ranges) Fluke-718Ex-30 4ҒА90 
-12 to 36 psi Pressure, mA DC 24V DC 750P Series (50 Ranges)  Fluke-719 306 3DXK7 
Pressure, mA DC 24V DC 750Р Series (50 Ranges) — Fluke-717 100G 1ND75 * 
-12 to 100 psi Pressure, mA DC 24V DC 750Р Series (50. Ran es Fluke 718 100G 6KD38 
Pressure, mA DC 700P Ex Series ag Ranges) Fluke-718Ex-100 4FA91 
-12 to 120 psi Pressure, mA DC 24V DC 750P Series (50 Ranges)  Fluke-719 1006 3DXK8 
ЖЕТІГЕН ШЕЛІГІ ЕТСЕ ЕЕЕ! Бе 
А ressure, m eries anges uke-718- 
71210 300 psi Pressure, mA DC TOUR Ex Series (8 Ranges] Fuke-718Ex-300 — 3DXK6 
Pressure, mA DC, V DC, Temp. 24V DC 700P Series (29 Ranges) Fluke-719PRO 3006 10ҮМ04 
-12 to 500 psi Pressure, mA DC 24V DC 750Р Series (50 Ranges) — Fluke-717-500G 1GAN3 ” 
-12 to 1000 psi Pressure, mA DC 24V DC ТБОР Series (50 Ran ES Fuke-717-1000G 16ҮАМ5 * 
-12 to 1500 psi Pressure, mÀ DC 24V DC 750Р Series (50 Ranges) Fluke-717-1500G 1GAN7 * 
-12 to 3000 psi Pressure, mA DC 24V DC 750P Series (50 andes) Fluke-717-3000G 16АМ9 * 
-12 to 5000 psi Pressure, тА DC 24V DC 750Р Series (50 Ranges) Fluke-717-5000G 1GAP2 ” 
Prem Pressure, mA DC 24V DC 750P Series (50 Ranges Fluke-717-1G 1GAK8 ^* 
р Pressure, mA DC 24V DC 750Р Series (50 Ranges) Fluke-718-1G 1GAK4 
0 to 300 psi Pressure, mA DC 24V DC 750P Series (50 Ranges) FK ШЕШ 53KH65 
Reference Total Fitting Mfr. Item 
pug Side Media Range Uncertainty Uncertainty Material Model No. 
ressure Modules 
Absolute 
0 to 5 psi (0 to 35 kPa) 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PA3  30PJ46 
Oto 15 psi (0 to 100 kPa) 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PA4 30Р.47 
0 to 30 psi (0 to 200 KPa) 0.03 27 0.06 2 55 Fluke-750PA5 30Р.48 
316 SS 0 to 100 psi (0 to 700 kPa) 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PA6 30Р.49 
0 to 300 psi (0 to 2000 kPa 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PA27 30РЈ50 
0 to 500 psi (0 to 3500 kPa 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PA7 30РЈ51 
0 to 1000 psi (0 to 7000 kPa) 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PA8  30PJ52 
0 to 1500 psi (0 to 10 MPa) 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PA9  30PJ53 
Differential 
0 to 1 psi (0 to 7 kPa) 0.05 %% 0.1% 55 Fluke-750P22  30PJ32 
316 55 0 to 5 psi (0 to 35 kPa) 0.02 %% 0.04 % SS Fluke-750P23 —30PJ33 
Oto 15 psi (0 to 100 kPa) 0.017 %% 0.035 % 55 Нике-750Р24 30PJ35 
010 0.03 psi 0.15 %% 0.3 % НиКе-750Р00 —30PJ30 
0 to 0.36 psi (0 to 2.5 kPa) 0.1 %% 0.2 % SS Fluke-750P01 30Р/31 
Non-Corrosive Gas 010 1 psi (0 to 7 kPa) 0.05 %% 0.1 96 SS Fluke-750P02  30PJ77 
0 to 5 psi (0 to 35 kPa) 0.02 %% 0.04 % SS Fluke-750P03 30РЈ76 
tinal 0 to 15 psi (0 to 100 kPa 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750P04 —30PJ34 
ua 
-15 їо 15 psi (-100 to 100 kPa) 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750PD4 30Р.Ј59 
-15 to 30 psi (100 to 200 kPa) 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750PD5 30РЈ60 
-15 to 50 psi (-100 to 350 kPa) 0.017 %% 0.035 % SS  Fluke-750PD50 30PJ61 
-15 to 100 psi (-100 to 700 kPa) 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750PD6 30РЈ62 
316 55 -15 to 200 psi (-100 to 1400 KPa) 0.017 %% 0.035 % 55 Fluke-750PD7 30РЈ63 
-15 to 300 psi (-100 to 2000 kPa) 0.017 %% 0.035 % SS Ғішке-750РП27 30PJ64 
-10 to 10 psi (-70 to 70 kPa) 0.025 %% 0.05 % SS  Fluke-750PD10 30PJ58 
-5 to 5 (-35 to 35 kPa) 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PD3 30РЈ57 
" -1to 1 psi (-7 to 7 kPa) 0.05 %% 0.1% SS Fluke-750PD2 30PJ56 
auge 
s 0 to 30 psi (0 to 200 KPa 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750P05 30Р/36 
0 to 100 psi (0 to 700 kPa) 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750P06 30РЈ37 
0 to 300 psi (0 to 2000 kPa) 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750P27 —30PJ38 
316 55 0 to 500 psi (0 to 3500 kPa) 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750P07 30Р./39 
010 1000 psi (0 їо 7000 kPa) — 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750P08 30Р.40 
0 to 1500 psi (0 to 10 MPa 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750P09 — 30PJ41 
0 to 2000 psi (0 1014 MPa) 0.017 %% 0.035 % SS НшКе-750Р2000 30PJ42 
High Pressure 
з 0 to 3000 psi (0 to 20 MPa) 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750P29 30Р.43 
316 SS 0 to 5000 psi (0 to 34 MPa) 0.017 %% 0.035 % SS Fluke-750P30 30Р.44 
safe Oto 10000 psi (Oto 70 MPa) — 0.017 9696 0.035 % SS Fluke-750P31 30Р.45 
Intrinsically Safe/Gage 
А E Oto 15 psi (0 to 100 kPa) 0.017 %% 0.045% 31655 FLK-750P24EX 48FX90 
0 to 15 psi (0 to 100 kPa) 0.03 %% 0.07 % 316 SS FLK-750PA4EX 48ҒХ96 
0 to 30 psi (0 to 200 KPa) 0.017 %% 0.045% 31655 FLK-750P05EX 48FX91 
316 55 0 to 100 psi (0 to 700 kPa) 0.017 %% 0.045% 316 55 FLK-750POGEX 48ҒХ92 
Dio 1500 ps (Dio 10 MPa] — 0017562 0.048% 316 58 FUICTSOPOSEX BFK 
р 5% Д А - 
0 to 3000 psi (0 to 20M Pa} 0.017 %% 0.045% 316 55 FLK-750P29EX 48ҒХ95 
Non-Gorrosive Gas 10 in we (2.5 kPa) 0.01 %% 0.03 % 316 55 FLK-750PO1EX 48FX89 
eference 
-12to 100 psi (-80 to 700 kPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750RD6 30РЈ74 
-12 10 300 psi (-80 to 2000 kPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750RD27 30PJ75 
0 to 100 psi (0 to 700 kPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750R06 30Р./66 
0 to 300 psi (0 to 2000 kPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750R27 30РЈ67 
316 SS 0 to 500 psi (0 to 3500 kPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750R07 X30PJ68 
0 to 1000 psi (0 to 7000 kPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750R08 30Р./69 
0 to 3000 psi (0 to 20 MPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750R29 30PJ70 
0 to 5000 psi (0 to 34 MPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750R30 30РЈ71 
010 10000 psi (0 to 700 MPa) — 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750R31  30PJ72 
Non-Corrosive Gas -15 to 30 psi (100 to 200 kPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750RD5 30Р/73 
Oto 15 psi (0 to 100 kPa) 0.01 %% 0.02 % SS Fluke-750R04 — 30PJ65 T 
Vacuum 
316 SS -15 psi (-100 kPa) 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PV4 30РЈ55 f 
-5 psi (-35 kPa) 0.03 %% 0.06 % SS Fluke-750PV3 30РЈ54 T 
Description For Use With 


Process Tool Accessories 
Low-pressure Test Pump 
Pneumatic Test Pump 


Fluke 700 Series Pressure Modules and Fluke 717 Series Calibrators 
Fluke 700 Series Pressure Modules and Fluke 717 Series Calibrators 

Pneumatic Test Pump Fluke Pressure Calibrators 

Hydraulic Test Pump Fluke Pressure Calibrators 

Hydraulic Hand Pump Kit — 

Pneumatic Hand Pump Kit = 

Hydraulic Hand Pump — 

Hydraulic Test Hose Fluke 700 Series Pressure Modules and Fluke 717 Series Calibrators 

Pressure Relief Valve Kit Fluke 700 Series Pressure Modules and Fluke 717 Series Calibrators 

Data Logging Cable and Software 700G Series Test Gauges 

Precision Pressure Pump Fluke 700 Series Pressure Modules and Fluke 717 Series Calibrators 
* External pump required. ł Low Side Media Compatible with Non-Corrosive Gas. 


19YMO4 


2GXE3 


16L020 


Pressure Calibrators 


Calibration tools and calibra- 
tors are made for industrial 
instrument technicians. 


FLUKE 710 SERIES 
PRESSURE CALIBRATORS 
= Switch test captures set, 
reset, and deadband 
Easy-to-use, complete pres- 
sure Calibration solution 
sources/measures pressure 
and vacuum. 717 Series 
requires external pump, sold 
separately. 718 Series have 
an internal hand pump that 
generates pressures up to 
300 psi. 719 Series have an 
electric pump for one-handed 
pressure calibration; source/ 
simulate 4 to 20mA. 


FLUKE 750P SERIES 
PRESSURE MODULES 

= 0 to 1" H20 to 10,000 psi 
Gauge pressure modules have 
1 pressure fitting and measure 
the pressure with respect 

to atmosphere. Differential 
pressure modules have 2 
pressure fittings and measure 
the difference between the 
applied pressure on the high 
fitting versus the low fitting. 
Each module is clearly labeled 
for range, overpressure, 

and media compatibility. All 
modules include NPT, metric 
(BSP), and M20 adapters. 


PROCESS TOOL 
ACCESSORIES 


Fluke 700LTP-1 
Low-Pressure Test Pump 
Hand-operated pump gener- 
ates either vacuum to -13 
psi (-0.90 bar) or pressures 
to 100 psi (6.9 bar). Has 2 


Mfr. Item 

Model No. 
FLUKE-700LTP-1 2GXE4 
FLUKE-700PTP-1 2GXE3 
FLK-700PTPK2 40JM63 
FLK-700HTPK2 40JM64 
FLUKE-700HTPK 16L018 
FLUKE-700PTPK 16L019 
FLUKE-700HTP-2 16L020 
FLUKE-700HTH-1 2GXE7 
FLUKE-700PRV-1 2GXE6 
700G/TRACK 16L017 
FLUKE-700PMP 3KRE5 
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pressure ports with quick-fit 
connectors. Test hoses are 
terminated with 4" NPT 
female fittings adapted with 
BSP/ISO adapters. 


Fluke 700PTP-1 
Pneumatic Test Pump 
Capable of supplying pres- 
sures up to 600 psi (40 bar). 
For use with 700 Series pres- 
sure modules or test gauges. 


Fluke 700HTPK 

Hydraulic Test Pump Kit 
Includes 700HTP-2 test 
pump, 700HTH-1 hose kit, 
and adapters for connection 
to high-pressure gauges, 
pressure modules, or 717 
Series pressure calibrators to 
be tested. 


Fluke 700PTPK-1 
Pneumatic Test Pump Kit 
Includes 700PTP-1 test pump 
and hoses and adapters for 
connection to the gauges, 
pressure modules, or pres- 
sure calibrators to be tested. 


Fluke 700HTP-2 
Hydraulic Test Pump 
Hand-operated. Generates 
calibration pressures up to 
10,000 psi (690m bar). For 
high-pressure testing of 
gauges, pressure modules, 
or 717 Series pressure 
calibrators. 


Fluke 700HTH-1 

Hydraulic Test Hose 
10,000 psi (690 bar) working 
pressure. Stainless steel and 
nylon construction. Connects 
a Fluke 700HTP-1 or other 
hydraulic test pump to a unit 
under test. 


Fluke 700PRV-1 
Pressure Relief Valve Kit 
Has a relief value settable 
from 725 to 5800 psi (50 
to 200 bar) for use with 
700HTP-1 Hydraulic Test 
Pump. %%" NPT male thread 
fits directly into the Fluke 
700HTP-1 Pressure Pump. 
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1lor7 0° to 100° F/C, 0° to 250° 


Circular Chart Recorders Details on page A1. a 
Charts sold separately; see page 599. 
Recording Calibration Item 
Time (day) Temp. Range Includes Display Alarm Certificate Мо. 
3 in" Chart Size, Circular Chart Recorder 
Temperature 
-15? to 10°C, 4° to 50°F No No No 5КЕ59 
-14° to 32°F, -25° to 0°C No No No 5KE57 
10r7 -5° to 20°C, 22° to 68°F (1) AA Battery, (1) Red Pen No No No 5KE61 
10° to 35°C, 50° to 96°F No No No 5KE63 
25° to 50°C, 76° to 122°F No No No 5KE65 
4 in" Chart Size, Circular Chart Recorder 
-22° to 122°F, Yes No No 2HZD3 
ior? 30° to 50°C (1) AA Battery, (1) Red Pen Yes No NIST — 3DPA8 
-18° to 37°C. 0° to 100°F Yes No No 2HZD1 
3" Chart, d Yes No NIST — 3DPA7 
Super Compact 6 in" Chart Size, Circular Chart Recorder 
В Temperature and Humidity 
я опа, Ye No No INFZ 
15". Diai o о о o 
3 S ана 422 0° to 50°C, 32710100 — (s AC Adapter, (1) Blue Pen, (1) No No NIST 161003 
ізріау Red Pen, (4) АА Batteries Yes No NIST 161004 
0° to 100°F, 0° to 185°F, Yes Yes No 1NFJ3 
( 0° to 50°C, 0° to 85°С Yes Yes NIST 161005 
| Temperature (Type K Thermocouple) 
| -100° to 0° F/C, -50° to No No No 1NFH4 
| ОР FIC, -507 to 50° F/C. (4) 4 ft. Wire Bead Probe, (AC. Yes No No — 1NFH6 


Adapter, (1) Red Pen, (4) AA Batteries 


ы i F/C, 0* to 50* F/C, 0* to Yes Yes No 2CHH3 
тапсы | 500° F, 50° to 100° F/C 
Temperature 
| -100? to 0° F/C, -50° to (1) 4 ft. Wire Bead Probe, (1) AC No No NIST — 16K995 
0° F/C, -50° to 50° F/C, Adapter, (1) Red Pen, (4) AA Batteries Yes No NIST  16K996 


1or7 0° to 100° F/C, 0° to 250° (1) 4 ft. Wire Bead Probe, (1) AC 
F/C, 0° to 50° F/C, O° to Adapter, (1) Red Pen, ( Replaceable Yes Yes NIST — 16K997 
500° F, 50° to 100° F/C Sensor, (4) AA Batteries 


8 in" Chart Size, Circular Chart Recorder 
Temperature and Humidity 


-20° to 120^F. -20° to 
| DICKSON | 50°C, 0^ to 185°Р 0° to Yes Yes No  23MD05 


50°C, 32° to 120° 40° 44) AC Adapter, (1) Blue Pen, (1) 


Temperature and Temperature/ — ' 0. Нан с 
= g °C, 0? to 185°F, 40° es es 0 
Humidity Chart Recorders to 110* F 5° 0 40°C 


o о o С (1) Blue Pen, (1) Red Pen, 
= Temp. accuracy: +1.8°F, except 3" chart models are +2°F ior C0 t00"; 32710120F (4) AA Batteries Ne No No 23MD03 


0° to 50°C, 32° to 120°F (1) AC Adapter, (1) Blue Pen, (1) 


Selectable chart rotation time and temperature range. Flip-up 1,317 49°F to 110°Е 5 to 40°C Red Pen, (4) AA Batteries Yes No No 23М004 
pen arm eases chart and pen changes. Temperature/humidity Temperature Are Қ Thermocouple) OTA Wire Bead Prob 
: ini n -20° to 20° F/C, -50° to . Wire Bead Probes, 
models have a 0% to 95% RH range; humidity accuracy is +2% 50° F/C, 0° to 100° F/C, (4) AA Batteries, AC Adapter, Yes Yes No  6ETG5 
(10 to 60%), +3% (60 to 95%). 0° to 1000? F/C, 0° to Blue Pen, Red Pen 
безш i i T" 1,31,7 1507 BG mo 7 
3" Chart—Record temperature ranges in refrigerators, freez- 0° to 250° F/C, 02 (1) AC Adapter, (1) Red Pen, (2) 41. Yes Yes NIST 161002 
ers, and incubators, and ambient conditions. Freestanding, ұялата Шашымды заны 
wall-mounted, ог suspended. 1)4 ft. Wire Bead Probe, (1 
a Dim.: 3.7"Lx3 iud ӨРЕ! torg Chea Pon (4) AA Ba ud No No NIST 302013 
ER . . (1) 4 ft. Wire Bead Probe, (1) AC 
4" Chart—Compact, portable instruments detect and record T wem ша шо ДА Су Replacaabla. Yes No- Мт 302X14 
s Ё ys iii -20? to 20° , -50° to га 
temperature changes in warehouses, commercial buildings, and 50° F/C. 0° to 100° FIC, ad ) 4 Й ІШ [ДҮ ( ) ШЕК m Yes NIST — 30ZX15 
critical storage areas. 0° to 1000° F/C, 0° to (1) 4 ft. Wire Bead Probe, (1) Red Pen 
= Dim.: 5.2"L x 5.2"W x 2.4"D Torz iene m EC UNT EDU (1) Replaceable Sensor, (4) AA Batteries № No Mo — 19YM20 
ii . F/C, 50? to 150? F/C (1) 4 ft. Wire Bead Probe, (1) 
6" Chart—With probe for remote measurement, except 1NFH8 Quick Start Guide, (1) Red Yes No No 18ҮМ21 
and 1NFJ2 1,31,7 Pen, (4) AA Batteries 
i ДАН i ii рі (1) 4 ft. Wire Bead Probe, (1) АС 
» Dim.: 7.56"L x 7.56"W x 3.25"D Adapter, (1) Red Pen, (e Replaceable Үеѕ Yes No 19ҮМ22 
. Sensor, (4) AA Batteries 
8" Chart—Operate on 120VAC with AA battery backup. Accessory 
= Dim.: 9.2"L x 9.2"W x 3.1"D Remote Probe Dust Filter - For Use with 1APAS 1APB3 
Specialty Recorders | DICKSON | 
4" CHART PRESSURE RECORDERS DISPOSABLE TEMPERATURE RECORDERS 
= Battery operated = Self-contained power source 
= Dim.: 6.25"L x 6"W x 2.9"D = Operating range: 0% to 95% RH (noncondensing) 
= М" NPT connection, nut not required = Dim.: 5.5"L x 4.12"W x 2.5"D 
Instruments provide 7-day or 24-hr. pressure Suitable for proving the integrity of shipments with temperature- 
records for water, gas, and utility pipes. RH range: critical storage parameters. Include Document of Shipping sheet and 
0% to 95% noncondensing. Include pen and AA mounting tape. 
2. Time (day) P R Temp. R Model No. 
" ime (day. ressure Hange emp. Range опе 0. 
8" CHART UNIVERSAL INPUT RECORDER 4 in" Chart, Pressure Recorders, 2% of Full Scale Accuracy 
= 120VAC 10r7 0to100psipsi | -22%10 122 -30° to 50°C — PW470 16A179 
= Dim.: 9.2"L x 9.2"W x 3.1"D 10:27 QOto200psipsi -22° to 122°F, -30° to 50°C — PW474 16А180 
: 10:27 Oto300psipsi -22%10 122°F, -30°to 50°C — PW476 16А181 
= Input range: 0 to 20mA, 4 to Tor7 Oto 500psipsi -22%10 122°F, -30°to 50°C PW479 16A182 
tere 20mA 0 to 5VDC, 1 to 5VDC 8 in" Chart, Universal Input Recorder, +/-3% Full Scale Accuracy 
art Pressure ; И 10r7 — — ET855 1CFB2 
Recorder Remote sensing capability for voltage or current Disposable Temperature Recorder, +/-1°F (10° to 70°F) Accuracy 
transmitters. Features selectable output and record- 20 day RE -20 Degrees to 100 Degrees Ғ D302 31069 
ing times. High/Low alarms and Min./Max. readings. -30 Degrees 10 37.5 Degrees С 
Snubber/Filter Kit, For Use With Mfr. No. PR100, Mfr. 
Charts sold separately. Includes pen and AC adapter. Series PW4, PR 125. PR300, PR325, PR500, PR525, PRE R022 3LC50 
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TEST INSTRUMENTS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Circular Charts 
Өө Graphic Controls | DICKSON | Honeywell 
i 7-Day Chart 1-Day Chart 
Circular Charts здөза sMEDS 
1-DAY | 7-DAY |24 hr-DAY 
CHARTS | CHARTS | CHARTS 
Pkg. | Item Item Item à 
Range Qty. No. No. No. j 
3 in" Chart Size | 
Graphic Controls | 

10° to 35°C 60 !307Х33 | 30ZX25 = 

25° to 50°C 60 | 302X38 | 302X36 — Tu 

EAM E 5) S TS = 1-DAY | 7-DAY |24 hr-DAY 1-DAY | 7-DAY |24 hr-DAY 

5 to 10°C 60 Rum 302X30 = CHARTS | CHARTS | CHARTS CHARTS | CHARTS | CHARTS 

215940 50°F 60 = 307Х27 = Pkg. Item Item Item Pkg. Item Item Item 

4° to 50°F 60 307Х30 307Х26 — Range Qty. No. No. No. Range Qty. No. No. No. 

229 to 68°F 60 307Х40 302X24 = 0° to 150°F/C 60 | 30ZY49 | 30ZY57 — 0 to 1200 100 | 5MEDO — — 

2959 10 (9C 60 307Х87 | 302X34 — 0° to 200°F 60 -- 307Ү15 - 010 1200 100 | 5MED2 — — 

50° to 96°F 60 307Х28 — = 0° to 250°F/C 60 | 30ZY08 | 30ZY07 — 0 to 1600 100 5МЕЕ2 — — 

76° to 122°F 60 | 302X41 | 302X31 = 0° to 500°F/C 60 | 30ZY16 | 30ZY48 — 0 to 2000 100 | BMED1 | 5MEH9 — 
Dickson 0° to 1000°F/C 60 = 30ZY51 = 0 to 2400 100 | 5MED5 | 5MEJO — 

-14* to 32°F 60 7 3ELU | 3J631 — 0° to 2000°F 60 | 30ZY43 | 30ZY38 = -5 to 50 100 — 5MEJ1 — 

49 to 50°F 60 | 3632 | 3J633 Z 0 Degrees to 100 -35 to 75 100 = SMEJ2 = 

10° to 35°C 60 | 3ELV1 | 3ELT3 — Degrees C, 5 Degrees 60 | 30ZY58 — == -40 to 60 100 — 5MEK2 — 

29° to 68°F 60 | 5KE69 | 5KE67 = to 40 Degrees C -50 to 25 100 = SMEJ6 = 
5 d 0 Degrees to 100 -100 to 200 100 | 5МЕН2 — — 
50° to 96°F 60 34634 | 3J635 — D 200 psi 60 | 30ZY50 — — - 

76° to 122*F 60 | 5KE71 | 5KE73 = egrees F, 0 to psi 250 to 150 100 | SMEE9 — = 
4 in" Chart Size 01010 60 307Ү27 | 30ZY19 — 50 to 250 100 | 5MED4 — — 
Graphic Controls Oto 14 60 | 30ZY46 | 30ZY55 — 50 to 250 100 | 5MEG3 = — 

p 0° to 150°F 60 | 302X58 = = 0 to 30 60 307Ү20 | 30ZY25 == 50 to 650 100 | 5MEF3 — — 

0* to 250*F/C 60 302X71 = = 01050 100 190944 Е — -85 to 190 100 | 5MEF0 — — 

01045 60 | 302X73 | 302X57 Z 0t060 _ 60 | 30ZY23 | 30ZY21 — -90 to 210 100 | SMEE6 | 5MEJ4 — 

Oto 60 psi 60 302X65 | 30ZX66 — 010 100 psi 60 | 30ZY06 | 30ZY05 = -100 to 100 100 = 5MEK3 = 

Oto 100 60 302X43 | 302X42 = 0 to 200 60 | 30ZY37 | 30ZY36 — Graphic Controls 

Oto 150 psi 60 307Х55 | 302X69 — 0 to 300 60 | 30ZY52 | 30ZY41 = 01015 100 — 19D971 = 

Oto 200 ps, 60 307Х44 302X45 Z 0 to 1000 60 | 30ZY35 -- — 0 to 25 100 190951 — — 

Oto 300 ps 60 302X62 | 302X48 — 20° to 100°F/C 60 | 302Y18 | 30ZY22 — 0 to 30 100 — 19D964 = 

010 500 ps, 60 | 302X59 302X63 = 120 to 240V AC 60 | 30ZY28 — — О to 150 100 = 19D970 = 

Oto 600 B 60 = 307Х68 — -20° to 20°F/C 60 | 30ZY31 | 30ZY26 = 0 to 400 100 — 19D953 == 

-10° to dic 60 = 307Х70 = -20° to 50°F 60 | 30ZY40 | 30ZY11 = 0 to 500 100 — 19D954 — 

120 to 240V AC 60 307Х64 | 302X67 — -20 Degrees to 120 0 to 600 100 —  |19D967 — 

-18° to 37°C 60 307Х56 | 302X52 — Degrees F, 0 Degrees 60 = 30ZY12 — 0 to 600 100 = 19D955 — 

-2051o 120°F 60 302X76 | 302X46 = to 100 Degrees C 010 800 100 —  |19D956 — 

-220 t0 122*F 60 = 302X50 = -20 Degrees to 120 0 to 1000 100 —  |19D961 = 

230510 50°C 60 |302X49 | 302X47 — Degrees F, 0 Degrees 60 | 30ZY09 == — 010 1000 100 —  |19D957 — 

-40 to 50 60 |302X72 | 302X53 — to 120 Degrees C 0 to 1200 100 = 19D959 == 
45° to 90°F 60 302X75 н — -30 to 50°C 60 —  |302Y32 — 010 1200 100 —  |19D958 — 

-50* to 50*F/C 60 = 307Х61 = 40° to 110°F 60 | 30ZY60 | 30ZY17 — 0 to 1600 100 — 19D960 — 

1910 39°C 60 — 307Х60 Z -40° to 50°F/C 60 — 30ZY33 = -5 to 50 100 | 190946 — — 

45° to 90*F/C 60 — 307Х51 — 5° to 40°C 60 — 30ZY54 — -35 to 75 100 | 19D947 — — 

-50° to 50°C 60 307Х74 == — 50° to 150°F/C 60 | 30ZY30 | 30ZY34 = -40 to 60 100 | 190949 — — 
Dickson -50° to 50°F/C 60 | 30ZY39 | 30ZY13 — -50 to 25 100 | 19D948 — — 

0° to 100°F 60 1 1LXJ8 = = Dickson -100 to 100 100 190950 — — 

01045 60 — 3ELTS = 0° to 14°F 60 | 1CFB3 | 1CFB4 — -100 to 200 100 = 19D972 = 
Oto 60 60 3ELU9 | 3ELT6 = 0° to 100°F/C 60 | 1PRT3 | 1PRT2 — -250 to 150 100 — 19D965 — 
010100 60 = 1ХЛ = 0° to 150°F 60 | 1CFB5 | 1CFB6 = 50 to 250 100 = 19D952 — 

010 200 psi 60 ilXKi | 1LXK6 — 0° to 200°F/C 60 | 1APB7 | 1APB6 — 50 to 650 100 — 19D968 — 

Oto 300 ps 60 3ELT7 =н — 0? to 250°F/C 60 | 1PRV3 | 1PRV2 — 10.313 in" Chart Size 

030 500 ps, 60 = 3ELU3 — 0° to 300°F 60 | 1CFB7 — — -85 to 190 100 = 19D966 — 

-18° t0 abe 60 — 3ELT9 = 0° to 500°F/C 60 | 1PRU9 | 1PRU8 — 11.8 in" Chart Size 

20° to 120°F 60 71LXK2 1LXJ9 = 0° to 1000°F/C 60 | 1PRT7 | TPRT6 — Honeywell 

“99° t0 122*F 60 3ELT8 | 3ELV4 — 0° to 2000°F 60 | 1PRTS | 1PRT4 — 01014 100 | 5MECO — — 

-30° to 50°C 60 | 4XWHO ХАТ — 0 Degrees to 200 010 100 100 | 5MEC3 | 5МЕАЗ = 

-40 to 50 60 = 3ELU5 = Degrees F/C, 0 60 | 3ANR8 ЗАМАТ = 0 to 600 100 | 5МЕА5 = — 
45° to 90°F 60 | 2HZD4 4LXL2 = to 100% RH Graphic Controls 
-50 to 50 60 — ZELTA = 0 to 300 60 — 1CFB8 zl 01014 100 -- 190940 = 
6 in" Chart Size -20? to 20°F/C 60 — 3ELV3 — 0 to 200 100 | 5MER2 190982 — 
Graphic Controls -20° to 50°C 60 | 1APB8 | 1APB9 — 0 to 250 100 — 19D942 = 

P 1o -100*F/C 60 = 307Х90 = -20° to 120°F 60 | 1APB4 | 1APB5 — 0 to 600 100 = 19D941 = 

0° to 50°C 60) 30ZY02 302X81 — 5° to 40°C 60 | 1APD3 | 1APD4 — 30 to 230 100 | 5МЕВЗ — — 

0° to 200°F 60 |302X97 -- — 40° to 110°F 60 | 1APD1 | 1APD2 — 11.875 in" Chart Size 

0* to 200°F/C 60 = 307Х99 — -50° to 50°F/C 60 | 1PRV6 = — Honeywell 

0° to 250°F/C 60 307Х82 |302X78 — 10 in" Chart Size 0 to 250 100 | 5МЕА4 — — 

0° to 500°F 60 307Х83 | 302X92 — Graphic Controls 12 in" Chart Size 

Oto 14 psi 60 2 307Х94 = 0 to 5.0 100 | SMEP7 — — No Range 100 | 5MER8 = = 

ieu О = AM Т ne = RIED 

i = = HARTS | CHART; 

ТЕН БЕТІН СІНШЕ 010300 100 SMENS 5MERD — Pkg.| Hem | Пет 

01 3002 т 60 жын 302X91 — 0 to 400 100 — SMEL7 | 5MEL4 Range Qty.| No. No. 

Wa GRA eo 10у» — 010 800 100 | 5МЕЇ5 190974 — 4 in Chart Size 

220° to 120*F/C 60 — 307Х85 — 0 to 1000 100 | SMEN2 190977 — Graphic Controls 

-100 De tees 10 0 010 1200 100 | 5MEL9 190975 = 0 to 200 psi 60130254] — 
Degrees F O Degrees 60 |302X80 302X77]| — 010 1500 100 |SMENS [790976  — 8 in Chart Size 

Vet | men A = алы ле 

5 Ы = = 0° to 100°F, 60 = 30ZY04 

ENCARTA 60 [302x38 [SUD |. - 30 to 230 100 5МЕМ7 190979 | — буер eo yea 

50 Degrees to 0 10.3 in" Chart i 100 | 100980] SMERT | 0° to 500°F/C 60] — | 302Y42 
Degrees F, 0 Degrees 60 |302X86 302Y03| — Honeywell 0 pog EAS ER 5  60| — | з07ү53 

ю 50 Degrees с 60 307Х84- -- = 01014 100 | SMEE7 | 5МЕЈ5 | — 0 Degrees to 100 Degrees F, 40 
Dickson 01015 100 | SMEG7 | - = Degrees to 110 Degrees F во —  |30zvi 

0° to +/-50°F/C 60 [1019 | 10х13 | — 01025 100222 OMERT | == -20° to 50°F 60 | — 3%07/45 

0°10 50°С 60 ІМЕЙ | 1NFH9 | — 010 30 100 | SMEES | — = -20 Degrees to 120 Degrees F, 

0° to 200°F 60 | NFM | 1LXL7 | — 01050 100 SMEG4 | SMEJ8 | — 0 Degrees to 100 Degrees C 50}. = aovo 

© 5 О їо 100 100 — SMEH6 — -50° to 50°C 60 = 302Y44 

0° to 250°F/C 60 1LXK4 | 1LXK7 — 030100 100 = 5MEK9 = 

0° to 500°F 60 | 1LXK9 | 1LXL5 — ltem Pkg. 
0 Degrees to +/-100 010150 100 | SMEFT —-— — Description No Qty. 

0 д 60 1LXK8 | 1LXJ6 — 0 to 200 100 | 5MED6 | 5MEH7 — p = = 
Degrees F/C, 0 to 100 010250 100 | 5MEE3 | 5MEJ3 = Replacement Pens _ 

SN d ans NP — 0655 — ШОН — —— ferment pen UR -Use ыы | 
ви бай RN 010400 10 МЕ? SMEHB — ота Dickson Chart Recorders 11X5 6 
Honeywell 0 10 500 100} 5MEDS — — Chart Recorder Pens (Red & Blue Pkg. 6) - 307ү61 6 

0 to 50 100 — | 5MEC6 — 0 10 600 100 -5МЕС9 | — = For Use with all Dickson Chart Recorders 
ванне Са H—— 0680 00 HERR | == еми ү МК АНЕ 

-0.1 to 0.1 60 | 30ZY47 | 30ZY56 — art Recorder Cartridge 

:01510 0.25, -15010 250 60 |302Y28 302Y58| — 010 1000 100 |SMEET] — — For Use with all Partlow Recorders БМЕС5 1 
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TEST INSTRUMENTS Scan. Order. Done. [|= 
Restoration & Inspection Kits Details on page A1. 


6NZH4 40GTO2 5WYTA 1UKE1 5WYT5 49AW78 
) 
D 20VC74 


49AW82 15X981 3YXP8 23NU19 15X978 і 3MLG4 


Moisture Meters EXTECH $FLIR (meme) ТКЛИЕХ 


All except 20VC74 include batteries. 


Battery Mfr. Item 
Item Moisture Content Display Interface Memory Data Hold Type Model No. 
Amprobe " 
А 0.30% to 2.0% (Building Material), 7 
Moisture Meter 8% to 60% (Wood/Paper) Dual, LCD and LED No No No QV MT-10 6NZH4 
Extech 
9 9 T Pi 
Combination Pin/ 0 Om to 99 9% (Wood to Bin LCD No No No 9V MO290-NISTL — 6YNG8 
Pi | ж: = - 
Inless Molsture Meter e ТЕ 05%; Relative) — н Dual Line LCD No No Yes ov 110290 2ENE8 
.2% to 2.0% (Building Materials), ігі ; 
Digital Pin 6% to 44%, (Wood) 3 E with ae No No No CR2032 M0210 1UKE2 
Moisture Meter 0.1% to 2.4% (Other Building Dual Graphical LCD with 
Materials), 1% to 75% (Wood) Analog Bargraph No No No CR2032 M0230 6YNG3 
: ) 10 1 
Moisture Meter Toto T T LCD No No Yes 9v М050 406702 
0% to 99.9% (Relative to Pinless), А 
Pin/Pinless | ~ 6% to 94.8% (Wood to Pin) LCD with Tri-Color LED Bargraph No No Yes 9v M0260 5WYT4 
Moisture Meter 0% to 99.9% (Relative to Pinless), А Т 
6% to 99.9% (Wood to Pin) LCD with Tri-Color LED Bargraph No No Yes QV M0265 6YNG4 
7 = 
Moss Digia 0% to 99% (Wood) 3 Digit LCD = = Yes av M0280 1UKE1 
ness Moisture Meter 0% to 100% (Relative) Backlit LCD No No Automatic AA M0257 5WYT5 
maging Moisture Meter 0% to 100% (Pinless), 7% to 30% (Pin) 2.3 in 64K Color TFT Graphical USB 9,999 Readings No 3.7V MR160 Pro Kit 49АМ/78 
imaging Moisture 0% to 100% (Pinless), 7% to 30% (Pin) 2.3 in 64K Color TFT Graphical © USB 9,999 Readings No 3.7V MR176ProKit 49АМ/79 
Moisture Meter 0% to 100% (Pinless), 7% to 30% (Pin 2.3 in 64K Color TFT Graphical USB 9,999 Readings No 37V MR60 49AW82 
б i p g 
eneral 
Digital Moisture Meter Kit 5.5% to 99.9% Backlit LCD — 99 Readings Yes 9/ MM70D-7022KIT  4ENF7 
Sonaral n 0% to 50% LCD No No Yes AA MM6012 15Х981 
inj ; Min/Max Readings Can Hold, Record 
0% to 100% (Concrete), 6% to 40% (Wood) LED and LCD Digital Display No Be Saved And Viewed (Min/Max) 9v MMD7003 3YXP8 
Moisture Meter D 339, (Ba Ed " Б) Backlit LCD No No Yes 9v 23NU19 23NU19 
-5% to 33% (Building Materials), ; 
EN : e to 50% (Wood р а аа | Bluetooth No Yes 9v TS06 53CJ26 
in/Pinless Deep Sensing -1% to 99.9% (Relative), to 99.9 Count an 
Moisture Meter 6.0% to 87.6% (WME) 40-Dot Tri-Color Bar Graph No No Yes эу MMD900 15X980 
Pin/Pinless Moisture - ; 
Meter with Temperature 15999105855 (Puding Materials); LCD No No Yes ov MMH800 15X978 
and Humidity а o (Wood) 
EET = LCD No No No 9v MMDSNP  ЗҮХЈВ 
Pinless Moisture Meter 0% to 35% (Hardwood), 0% to 53% (Softwood) LCD with Tri-Color LED Bargraph No No Yes gV MMD7NP 41R114 
Soil Moisture Meter Dry, Dry+, Normal, Wet, Wet+ LCD No No No 9v DSMM600 20VC74 
0% to 99.9% LCD No 20 Readings Yes 9/ RHMG650 20VC77 
Tramex 
Н 0% to 6% (Concrete) Analog No No Yes OV CME 4 3MLG4 
Concrete Moisture Meter — go; i5 6.9% (Concrete), 7% to 40% (Wood) Digital No No Yes ду CMEX2 ___45бҮ31 
Moisture Meter Kit 0% to 6.9% (Concrete), 7% to 40% (Wood) Backlit LCD No No Yes g id FIK 787PN8 
Roof and Wall ; 
Moisture Scanner 0% to 100% (Relative) Analog No No Yes 9v RWS 3MLK7 
Water Damage Restoration Kit EXTECH 


Tools for taking detailed measurements of moisture levels under baseboards, between 
walls, and in hardwood and plywood subfloors. Includes pinless moisture meter, pocket 
moisture meter, and precision hygrothermometer. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Water Damage Restoration Kit M0280-KW 2TKT8 
600 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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TEST INSTRUMENTS 
Infrared Thermometers 


Noncontact IR thermometers determine 
temperature using thermal radiation from 


Infrared Thermometer Terminology 
emissivity. For example, a given polished 


metal may have an emissivity value of 0.20 


9 
the object(s) being tested. and wood a value of 0.95. IR thermometer 
Focus Spot Size and Distance— selection may consider whether a surface/ D:S = 12:1 
Indicates the diameter measured at a given immersion probe is required for adjustments at focal point 
distance from the object. For example, 1" @ 10 emissivity. 
12" indicates that a thermometer focuses 1-Dot Laser Sighting—A laser pointer | 
on a 1"-dia. spot 12" from the thermometer. identifies the target area. 15'Q 3'Q 5.3"@ 
Emissivity—A surface's ability to give 2-Dot/Convergence/Dual Laser 12" 36" 60 
off infrared radiation relative to a black Sighting—2 lasers converge to a single < р g 
body, which theoretically emits at 100% point; a 1"-dia. around that point is the 
or 1.0. Material and surface texture affect measurement area. Focus Spot Size and Distance Convergence 
«т» 
1VER1 34D332 492259 
Pocket-Style Infrared 
General purpose thermometers show mý 
readings on LCDs. Pocket-size portability i 
makes it easy to take and use thermom- 
eters anywhere. 
Focus Spot 
Size and Temp. Laser Data Battery Mfr. Item 
Distance Range "i Temp. Accuracy (F) Emissivity Includes Sighting Hold Type Brand Model No. 
Infrared Thermometer 
line1in -67° to 428° +/-2.0% or +/-4.0° Whichever is Greater 0.95 fixed Battery and Neck Lanyard Single Dot М/А CR2032 Westward 1VEP7 . 1VEP7 
line 1in -28° to 230° +/-2.5% of Reading or +/-4.5° Whichever is Greater 0.95 fixed Battery and Wrist Strap — Single Dot — Yes LR44 Westward 1VER1 1VER1 
1іпФ біп -20° to 932° +/-2.0% of Reading or +/-4.0° Whichever is Greater USt Battery and Wrist Strap Single Dot Yes AAA Westward 541728 54Т728 
line8in -20° 10 932° +/-4.0° at 70.0° Nominal 0.95 fixed Probe, Users Manual Single Dot — Yes AAA Amprobe IR-450 340332 
i in -229 e +/-1.5% of Reading or +/-2.7°From 32.0 10 482.0°, Adjustable Wrist Strap, Batteries, | 0560 
linQG i0in -22°10482° 3 6°From -4.0° to 32.0°, +/-4.5°From -22.0° to -l* 0.1010 1.00 Certificate of Calibration Circular Yes (АА Тю (gogo, 497759 
Accessory 
Моп Thermometer Pouch, Use with 22846, TVEP6, and | —  gJJÉ*B ives we Thermometer Pouch, Use with 22846, 1VEP6, and 1VEP9 Westward 1VEP3 1VEP3 
EXTECH ЎЕР. | 
— E 
[t 
TEST iNSTRUMENTS^ 
NIST Certified Infrared 6RGKS 49VU04 45PF92 
Easy-to-read LCDs quickly provide 
temperature readings. 
Focus Spot 
Size and Temp. Battery Data Calibration Mfr. Item 
Distance Range | (F) Temp. Accuracy (F) Emissivity Includes Laser Sighting Type Hold Certificate Model No. 
Extech 
1іпФ12іп -58° to 1200° Reading 92 0° Adjustable 0.10 to 1.00 Battery and Pouch Case Single Dot  9V Yes NIST 42510А-МІЅТ 217/2 
1inQ12in -4° to 1202? reading 2? 0° Adjustable 0.10 to 1.00 Battery, Case Single Dot — 9V Yes — IR270-NIST — 55EP29 
line 30in -58° їо 1832° +/-4.5° Adjustable 0.10 to 1.00 Instructions, Pouch Case, Battery Convergence 9v Yes NIS 42512-NIST — 6RGK8 
line 50іп -58° їо 18322 +2.0% of Reading Adjustable 0.10 to 1.00 Battery and Carrying Case Single Do 9v Yes NIS 42545-NIST — 2LZV6 
Type K Temperature Probe, USB 
line 50in -58° їо 3992° +1.0% of Reading Adjustable 0.10 to 1.00 Cable and Software, Carrying Case, Convergence 9v Yes NIS 42570-NISTL — ATXH7 
Tripod, Battery and Instructions 
FLIR 
(4) Presets 0.65, 0.75, Wrist Stra ; 
ү 595 S Я { p Lanyard, Quick Start ; B 
line 24іп -22?to 1202 +1.0% of Reading 0.85, 0.35 and Adjustable Guide, User Manual/CD, Batteries Single Do AAA Yes NIS TG54-NIST 491004 
(4) Presets 0.65, 0.75, Wrist Strap Lanyard, Quick Start 
line 30іп -22° їо 12022 +1.0% of Reading 0.85, 0.95 and Adjustable Guide, User Manual/CD, Type K Single Do AAA Yes NIS TG56-NIST — 49VU05 
From 0.10 to 0.99 General Purpose Probe, Batteries 
Milwaukee 
1іп@ 10in -22° їо 752° 42.0% 0.95 fixed (1) 9V Battery, Manual, NIST Certification Single Do 9v Yes Yes 226/-20NST 45РҒ90 
line 12in -22?to 1022° x 1.870 0.95 fixed (1) 9V Battery, Manual, NIST Certification Single Do 9v Yes Yes 2268-20NST 45РҒ92 
lin, 12in -22° to 1022? +1.8% 0.95 fixed Manual and NIST Certification Single Do M12 Yes Yes 22/8-20NST 45РҒ96 
; "p o i (1) 9V Battery, Manual, K-Type А T 
line 30іп -40?to 1472 42.0% Adjustable 0.10 to 0.99 Thermocouple, NIST Certification Single Do 9v Yes Yes 2269-20NST  45PF94 
UEI Test Instruments 
5 09 4 (9 
iinQi2in -76° 10 1022° ff. 2.0% 0740 Adjustable 0.30, 0.70, 0.95 Holster, (2) AAA Batteries Circular AAA Yes — NIST  INF195C-N — 49EL82 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


601 


TEST INSTRUMENTS 
Infrared Thermometers 


її 


20VC80 4TXH6 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 
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485A80 45PF95 


328YL9 


21CH59 


48FT96 


4XX07 
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а Науіек 


$FLIR. (emm) 110 


EXTECH 


INSTRUMENTS A Fluke Company — 
Infrared Thermometers 
Noncontact thermometers have advanced features for a wide range of applications. 
Focus Spot 
Size and Battery Calibration Mir. Item 
Distance — Temp. Range (F) Temp. Accuracy (F) Emissivity Includes Laser Sighting Type Data Hold Certificate Model No. 
Amprobe 
1in@8in 0° to 716° +2.0% 0.95 fixed Battery Single Do 9/ No No IR-708 485A80 
Carrying Bag, 
lin, 20in -26° їо 1922° — Adjustable 0.10 to 1.00 Battery and Single Do — Yes No IR-720 14K230 t 
Instruction Manual 
Extech 
1in@8in -4° 10 630° +/-2.0% of Reading +4.0° 0.95 fixed Battery; Case and Single Do ШЇ Yes No R400 6XFV4 
9V Battery, General 
1in@12in -58° to 1112° +/-3.6° Adjustable 0.05 to 1.00 ШКЕ Single Do ov Yes No R267 53Р724 
and Instructions 
1in Ә 12 in = +/-1.0% of Reading +2.0° Adjustable 0.10 to 1.00 Battery, Case Single Do 9/ Yes No R270 55ЕР28 
1in@30in -58° to 1832° +/-4.5° Adjustable 0.10 to 1.00 Me S Dada Single Do ov Yes No 42512 2Ң704 t 
1in@50in -58° to 1832° = Adjustable 0.10 to 1.00 Eun a Single Do ШЇ Yes No 42545 2TKT3 # 
Type K Temperature 
Probe, USB Cable and 
lin, 50in -58° to 3992? +1.0% of Reading Adjustable 0.10 to 1.00 Software, Carrying Single Dot 9v Yes No 42570 ATXH6 * 
Case, Tripod, Battery 
mu and Instructions 
FLIR 
Wrist Strap Lanyard, 
4) Presets 0.65, 0.75, ; H 
1in@24in -22° to 1202° +1.0% of Reading 080 0.95 and Adjustable Gurek Star aulda; Single Dot AAA Yes No TG54 АВЕТ96 
From 0.10 to 0.99 CD, Batteries 
Wrist Strap Lanyard, 
(4) Presets 0.65, 0.75, Quick Start Guide, 
line 30in -22° to 1202? +1.0% of Reading 0.85, 0.95 and Adjustable User Manual/CD, Type Single Dot AAA Yes No TG56 48FT97 
From 0.10 to 0.99 K General Purpose 
Probe, Batteries 
General 
+/-2.0% of Reading or 
+/-3.0° Whichever is 
1in@12in ^ -40° to 1076° “arsalar ORE 0.95 fixed Battery Single Dot ov Yes No 1505 53005 
+/-5.0° Whichever is 
Greater below 32.0° 
+/-1.8°From 59.0° to 
| | э сны | Hard Plastic Protective — 
line 50in -76% to 2732° is Greater from -27.0* Adjustable 0.10 to 1.00 Case, User's Manual Single Dot AAA Yes No IRT850K 20/Сс80 
А and Batteries 
to 59.0°, +/- 5.4°From 
a 95.0° to 2732.0° 
Milwaukee 
1in e 10 in 22° to 752° +2.0% 0.95 fixed (1) 9V Battery, Manual — Single Dot 9v Yes No 226/-20 45РҒ89 
1in e 12 іп -22° to 1022? +1.8% 0.95 fixed Manual Single Dot M12 Yes No 2278-20 45PF95 
(1) 9V Battery, 
1in@30in -40° to 1472° — Adjustable 0.10 to 0.99 Manual, K-Type Single Dot gV Yes No 2269-20 45РҒ9З 
Thermocouple 
Raytek 
D о 
iinQ8in 0° to 750° Wan S 0.95 fixed Battery Single Dot av No No RAYMTAU — 4XX07 
Reed Instruments 
line 12in  -31^to 1,202°Е >1.8% Reading or +3.6°F ^ Adjustable 0.10 to 1.00 — Carrying Case; Battery Single 9/ Yes No R2310-NIST 783H11 
line 12in -31%101,2029- >1.8% Reading or +3.6°F ^ Adjustable 0.10 to 1.00 Carrying Case; Battery Single 9v Yes No R2310 783H20 
1in@30in -26° їо 1,472°F +1.8% Reading or +3.6°F ^ Adjustable 0.10 to 1.00 Carrying Case; Battery Single 9/ Yes No R2320-NIST 783H22 
1іп@ 50іп -26° їо 2282? +1.8% Adjustable 0.10 їо 1.00 Carrying Case, Battery Dual 9/ Yes No R2330 328YL9 
11іп (4 50in -26° їо 2282" +1.8% Adjustable 0.10 to 1.00 Carrying Case, Battery Dual 9/ Yes No R2330-NIST 328ҮМ0 
UEI Test Instruments 
+/-2.0% of Reading Battery, K-Type 
line 12in -76° to 1022° or +/-4.0° Whichever ^ Adjustable 0.30, 0.70, 0.95 Thermocouple, 8 Dot Circle AAA Yes CE INF195C 21СН59 
is Greater Carrying Case 


* Captures Max./Min. $ Captures Max. # Captures Max./Min./Avg./Dif. 
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Fluke 64 Max 


DD6 
Infrared Thermometers вак 
Bright laser provides precise targeting. Fluke 62 Max/62 Max--/64 Max 

Fluke 59 Max/59 Max+ = High-temperature measurement to 932°F 


(16X949) and 1112°F (16X950 and 54DD62) 
= [P54 dust- and water-resistant 
= 3m drop-tested 
= Distance to spot ratio: 20:1 
Lightweight mini IR thermometers are designed for 
a natural hand fit. Large backlit LCD shows Min./ 
Max./Avg./Dif. 16X950 employs dual-rotating lasers 


= Temperature measurement to 662°F 
(20AZ68) and 932°F (20AZ69) 

= Distance to spot ratio: 8:1 for 
20AZ68, 10:1 for 20AZ69 

= 1P40 rated 


Small and lightweight design for easy 


Fluke 59 Max 
20AZ68 


portability. killed 
to identify the target. 
Fluke 561 Fluke 566/568 Fluke 572-2 
= High-temperature = High- = High- 
measurement temperature temperature 
to 1022°F measurement measurement 
= Noncontact to 1470°F to 1652°F 
and contact = Noncontact = Distance to 
measurement and contact spot ratio: 
= 3 emissivity measurement 60:1 
settings = Continuous Rugged, ergo- 
А ; Fluke 561 i : ; 
Bright laser provides БЕКЕ trending and Fluke 566/568 NOMIC design for Ас ыл 
precise targeting. data logging 2DPJ1 tough environ- 29TJ26 
Easy scroll-through Include a ments. Dual 
menu. 207193 hard case for laser sighting for 
displays thermo- maximum fast, accurate 
couple temperature protection. targeting. 
readings. 
Operating Focus Spot Mfr. Item 
Temp. Range Size and Distance Emissivity Accuracy Features* Model No. 
o o "фа" ; +2°C or +2% of Reading F 
14° to 122°F 198 Adjustable 0.10 to 1.00 — "Ar S Greater B, M FLUKE-59 MAX 20AZ68 
10810 Adjustable 0.10 to 1.00 %1.5% or «1.596 B.M FLUKE-59 MAX + 20AZ69 
32° to 122°F 1910 Adjustable 0.10 to 1.00 15°C M, B Fluke-62 Max 16X949 
1917 Adjustable 0.10 to 1.00 1°б M,B Fluke-62 Max+ 16X950 
-22° to 1112°F 20 QT Adjustable 0.10 to 1.00 21.0% Fluke 64 MAX 54DD62 
1917 Adjustable 0.30, 0.70, 0.95 +2°Ё or «1.096 C, M, B, P Fluke-561 1PEK8 
1917 Adjustable 0.30, 0.70, 0.95 +1% б C, M, B, P Fluke-561 202193 
1930 Adjustable 0.10 to 1.00 +2°Ё or +1% C, M, B, P, A, D Fluke-566 2DPJ1 
1930 Adjustable 0.10 to 1.00 +2°Ё or +1% C, M, B, P, A, D Fluke-566/NIST 2DPJ3 
32° to 122°F 1950 Adjustable 0.10 to 1.00 32°F #2°F or «1.076 C, M, B, P, А, S, D Fluke-568 2DPJ2 
1950 Adjustable 0.10 to 1.00 32°F «2*F or «1.076 C, M, B, P, А, S, D Fluke-568/NIST 2DPJ4 
1950 Adjustable 0.10 to 1.00 +1.0°C or «1.096 FLK-568 EX/ETL 291420 
1960 Adjustable 0.10 to 1.00 +2°Ё or «1.096 C, D, СЕМ FLUKE-572-2 29TJ26 
1960 Adjustable 0.10 to 1.00 +2°Ё or «1.096 C, D, CE M FLUKE-572-2/CWG 297Ј27 


* А = average, В = backlight, C = case, СЕ = close focus, D = data storage, IS = intrinsically safe, М = min./max./diff., Р = pouch, PR = probe, S = surface. Thermometers have а 2-yr. warranty. 


Infrared Thermometers WESTWARD’ 


Laser sighting measures surface temperatures of objects that are out of reach such as HVAC equipment or automotive 
systems. 


Focus 
Spot 
Size and Temp. Laser Battery Data Calibration Нет 
Distance Range (F) Temp. Accuracy (F) Emissivity Includes Sighting Туре Hold Certificate No. 


ilinQ  -58*to +/-7.0°From -58.0° to 32.0*, +/-2.0% Battery and 


А o of Reading or +/-4.0° Whichever is 0.95 fixed Single Dot 9/ Yes No 547229 
19 in 1000 Greater from 32.0? to 1000.0°_ Canvas Bag 
+/-9.0°From -58.0° to -4.0°, +/-1.5% 
of Reading or +/-3.6° Whichever is 
iinQ  .5ge,o Greater from -4.0° to 392.0°, +/-2.0% — Adjustable Battery, Canvas 
49in — 14729 of Reading or +/-3.6° Whichever is 0.10 to T eC e ші 9V Yes No 547730 
Greater from 392.0? to 1000.0°, +/-3.5% 1.00 Probe р 
of Reading or +/-9.0° Whichever is 
Greater from 1000.0? to 1472.09 
i Adjustable А 
Vin@ дә о 752° +/-2.0% or +/-2.0° Whichever is Greater 0.1010 11911100015, single Dot gv Yes No 28AF72 
12in 1.00 Battery 
#F4,5°Ft0m -58.0° to 68.0 1.0% adjustable 941229 
ling -58%%0 of Reading or +/-1.8° Whichever is Battery and 
20in 19229 Greater from 68.0° to 572.0", +/-1.5% 01040 Canvas Bag 044 ov Yes No 547231 
of Reading, from 572.0? to 1922.0° : 
+/-9.0°From -58.0 to -4.0°, +/-1.5% 
of Reading or +/-3.6° Whichever is 
iinQ  -58°to Greater from -4.0° to 392.0°, +/-2.0% — Adjustable Battery, Canvas 
qdUin 22825 of Reading or +/-3.6° Whichever is 0100 тосе Dual 9V Үе No 547732 
Greater from 392.0° to 1000.0°, +/-3.5% 1.00 Probe р 
of Reading or +/-9.0° Whichever is 
Greater from 1000.0? to 2282.0° 28AF72 
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Infrared Thermometers & Calibrators Details on page A1. 


БЕ 
Wireless Temperature Module 


Versatile K-type thermocouple thermometer wirelessly relays measurements to other Fluke Connect-enabled 


13000 FC test tools. Designed to detect temperature differences between 3 phases in /з the time of previous methods. 
FTES лисп. Sends data to your laptop and goes from logging to analysis and diagnosis. Records over time to monitor 
circuit load changes for an hour, a shift, or a week. 
Temp. 
Temp. Measuring Mfr. Item 
Range Accuracy — For Use With Includes Element Wire Length Model No. 
FC 3000 Series ^ Bead Probe, 

o о +0.5% Multimeter or Information 

-200° to 13790: 4220 РСЗ000 Series Раск Magnet K Thermocouple 3 ft. FLK-T3000FC 31FN19 


Adapter Strap 


Precision Infrared Calibrators 


FLUKE 4180 AND 4181 
= 6" target size for portable thermometers 


Compensate for errors caused by thermometer emissivity settings, improving accuracy. Radiometric calibra- 
tion for traceable, consistent results. With built-in procedures for Fluke and Raytek thermometers. 


5 in. dia. Target Mfr. Item 
Temp. Range Temp. Accuracy Uniformity Emissivity _ Target Size Model No. 
haa - ators O°F, +0.55°F @ 120°F, 0.15 at -15°C 
? to Ы 30.40? ; 10.55? Я +0.15 at -15° n Я 
Ш тозе оронт АШЫ оттоп aunts 
?to A +0.35° °F, +0.63°| "E +0.1 at 35^ А i 
352105000) — +1.60°F @ 500°Е +2.9°F 0 932°F 210245006 0951 біп 4181-156 — 4LHC7 
emperature Accessories for Pipes 
Type K Pipe Clamp Thermocouple Probe, -20° to 300°F, 1.375" 80PK-8 1W503 
Type K Pipe Clamp Thermocouple Probe, -20° to 300°F, 2.5" 80PK-10 — 4FFH1 
Type K Flexible Cuff Thermocouple Probe, -19.3° to 302°F 80PK-11 — 1DGX9 
Kit includes 1W503 (80PK-8) and 4FFH1 (80PK-10) 80PK-18 АҒҒН2 
4LHC7 Accessories for Fluke 4180/4181 
Rugged Carrying Case for 4LHC6 (4180) and 4LHC7 (4181) 4180-CASE 41НС8 
Infrared Instrument Aperture, Reduces Scatter, for 4LHC6 (4180-156) and 4LHC7 (4181-156) 4180-APRT 41Н09 


?lRaytek 


Infrared Panel Meter and 
Temperature Sensors 


» Fixed mount sensors 

= Power source: 12-24VDC 

1» Response time: 350 msec 

» Protection: IP65 (NEMA 4) 

500 impedance. Sensors are 3/21 with 34 x 16 UNF threads and include 2 
mounting nuts. 


Mfr. Item 


Focus Spot Size and Distance Length Range Output Accuracy Model No. 
Fixed 0.95 
104 10 ft. 32° to 662°F J Thermocouple +2% or +6°F (+3°C) RAYCI1A10L 1CVJ1 
1'e4' 10 ft. 212° to 932°F J Thermocouple %2% or +6°F (+3°C) RAYCI1B10L 10VJ2 
104 10 ft. 32° to 240°F 10 mV Per Degree C +2% or +6°F (+3°C) RAYCI3A10L 16/13 
1' o4 10 ft. 212° to 932°F 10 mV Per Degree C +2% or +6°F (+3°C) RAYCI3B10L 1CVJ4 
Digital Panel Meter 
For Use With 16VJ1 - 1CVJ4 and 1CVJ7 - 1CVJ9 IR Sensors — RAYGPCM 1CVK3 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Infrared Cameras 


Find more thermal imagers for troubleshooting, diagnostic, 
and reporting applications on Grainger.com®. 


Why Use Infrared? 


Infrared thermography is the only diagnostic technology that helps you instantly visualize and verify thermal performance, detect potential electrical faults, 
and find hidden sources of water or air leaks. Thermal imaging cameras let you find problems and quantify them with precise noncontact temperature 
measurements. Use thermal images to document issues and your repairs, and to create professional reports to help you verify your work. 


Professional Infrared Cameras 


Spot Infrared Camera Personal Infrared Camera 


Thermal Imaging Camera for Smartphones $FLIR. 


Imagers attach to your smartphone to transform it 


into a powerful infrared camera. Features such as spot measurement 


tools, adjustable temperature controls, and a range of color palettes help pinpoint surface temperature differentials so you 
can identify potential problems. FLIR proprietary Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) enhancement adds visible spec- 
trum detail, while VividlR image processing offers a 4X boost in resolution and clarity. The FLIR OneFit adjustable connector 
extends up to 4mm to fit many popular protective cases. 


А | 


Тет 
Detector Thermal Accuracy Mfr. Item 
Temp. Range (F) Temp. Range (C) Resolution Sensitivity (F) Spectral Response Model No. 
Compatible Smart Phones: 105 Devices 
-4° to 752° -20° to 400° 160х 120 Pixels 70 +/-5° 8.0 to 14.0um FLIR ONE PRO, 105 54JJ27 
-4° to 248° -20° to 120° 80 x 60 Pixels 100 +/-5° 8.0 їо 14.0um FLIR ONE PRO LT 105 491687 
Compatible Smart Phones: Android Devices with USB-C 
-4° to 752° -20° to 400° 160х 120 Pixels 70 +/-5° 8.0 їо 12.0um FLIR ONE PRO, Android 541,28 
Compatible Smart Phones: Android Devices with Micro USB 
-4° to 752° -20° to 400° 160х 120 Pixels 70 +/-5° 8.0 їо 14.0um FLIR ONE PRO, Android 5429 
Compatible Smart Phones: Android Devices 
-4° 10 248° -20? to 120° 80 x 60 Pixels 100 —-# to 248" — -20 to. 120" _80.x 60 Pixels — — 100 — МӘЛ” 8010140ші — FLIRONEPROLTUSBC 4168 5.0* 8.0 їо 14.0um FLIR ONE PRO LT USBC — 491088 
ELECTRICAL 
Warm Electrical PH Automotive 
Breaker pressor: Hot Break 
Coils 
and Normal Rotors 
and Fan Motors 
Load 


Spot Infrared Cameras 

= Imaging enhances single-spot measurements 
= IR detector resolution: 4800 pixels (60 x 80) 

= 2" TFT color LCD (176 x 220 pixels) 

= Laser pointer 

» Adjustable emissivity 

= Pistol grip style 


$FLIR. 


Rugged, easy-to-use point-and-shoot cameras help reduce diagnostic time 
and simplify repair and maintenance operations. Quickly find hidden hot and 
cold spots for instant troubleshooting in commercial electrical, facility main- 
tenance, HVAC, and similar applications. A spot temperature laser indicator 
instantly shows what's hot and where to aim; once you find a trouble spot, 
record images to show customers and include in reports. 


Calibration 
Focus Spot Size Temp. Removable Data Certificate Mfr. Item 
and Distance Range. (F) Temp. Accuracy (F) Field of View Memory Card Logging Included Model No. 
Infrared Cameras 
o o +/-1.0% or +/-2.0° 57.0° Horizontal 
= -13° to 716 Whichever is Greater x 44.0* Vertical Not Included No No TG267  55KP99 
i i o o +/-1.0% or +/-2.0° 
1 in 9 30 іп -13° to 1886 Whichever is Greater — No No TG297 55КВ01 
Cases and Holsters 
Belt Holster ТА14 35KR06 
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MSX Technology Makes Infrared Imaging Affordable for Everyday Use 


Multispectral dynamic imaging (MSX) makes it easier to interpret an infrared image by adding visual-spectrum detail—eliminating the need to refer back to 
a visual image. Visible edges are detected and added to the infrared image for extraordinary infrared detail that instantly highlights and orients problem loca- 
tions. Text becomes clearly visible to read labels or identifiers within the image. 


Image detail 
orients the 
problem location 


Visible text 
labels are 
easy to read 


Hot Water Transfer Hot Water Transfer 
Without MSX Pipes With MSX 


The infrared images shown are for illustrative purposes only, and may not have been taken by the camera series depicted. 


E4, E5, E6, and E8 Infrared 1 
Cameras with Wi-Fi Connectivity $FLIR 


a With MSX Enhancement Each includes FLIR Tools reporting software, USB cable, power 
» |R detector resolution up to 76,800 pixels (320 x 240) supply/charger with 4 plugs, hard carrying case, and swappable 
= On-board 640 x 480 digital camera rechargeable battery. NIST Certified model includes calibration 
= 3" color LCD certificate. 
= Easy to use; weigh only 1.27 Ib. Enhanced features on E6 and E8 models include level/span picture- 
Diagnostic instruments capture and store simultaneous infrared in-picture image and area box measurement mode. E8 model also 
(IR), visual, and MSX-enhanced image data as radiometric JPEGs. includes an extra battery and external battery charger. 
Feature spot measurement mode and blending function (Fusion). 
Removable 
Temp. Thermal Detector Picture Focus Memory Data NIST Mfr. Item 
22UL83 Range (F) Temp. Accuracy (F) — Sensitivity Resolution InPicture — Method Card Logging Certified Model No. 
Е о +/-2.0% 0г+/-3.6° à 
-4° to 482 Whichever is Greater 150 mK 80 x 60 Pixels No Auto No Yes No FLIR E4 22UL83 
a 5 +/-2.0% or +/-3.6° А 
-4° to 482 Whichever is Greater 150 mK 80 x 60 Pixels No Auto No Yes Yes FLIR E4-NIST — 22UL84 
-4° {о 7529 +/-3.6° 150 mK 160x120 Pixels Yes Auto Yes Yes No FLIR E5-XT WiFi 54ZW44 
-4° to 1022* +/-3.6° 60mK 240x180 Pixels Yes Auto Yes Yes No FLIR E6-XT WiFi 542М/45 
-4° to 1022° +/-3.6° 50mK 320x240 Pixels Yes Auto Yes Yes No FLIR EB-XT WiFi 54ZW46 
Training 
| Thermal imaging professionals can learn to get FL | R 
the most out of their equipment at the Infrared - 
Training Center (ITC), the world's largest dedi- 
cated IR applications training organization. ITC € ІШ 
courses from beginner (Level I), to seasoned For All Infrared Cameras Regardless 
professional (Level Ill), lead to certification of the Manufacturer 


à : ; Level I Certification Traini 2PZE7 
accepted by NETA (InterNational Electrical Testing e d Taning 3EMKS 


Association), an ANSI standards developer. Level III Certification Training — 3EMLT 


Accessories for Flir IR Cameras $FLIR. 
Mfr. Item 
Item For Use With Features Model No. 
Battery LIR T5xx Series and IR High Capacity, Li-Ion Rechargeable T199300ACC 423М32 


FLIR Ex Series Cameras T199362ACC 220170 
423N33 E н External Battery Charger Lets You Charge A Battery While Using 
Battery Charger LIR T5xx Series The Camera So That You Never Run Out of Battery Power 199810 423N33 
y'vharg FLIR Ex Series Battery Charger 198531 220171 
FLIR K2 Power Supply with 4 Multi-Plugs US, EU, UK, AU 199128 48GE76 
ately ТҮНГЕ Stand-alone 2-bay battery charger 198125 22DD12 
Car Charger FLIR E series, K2, C2, C3 — 7198532 220172 
Сап Be Shared Between Cameras Without The Need for Secondary 
FLIR Exx Series, FLIR T5xx Pairing or Factory Recalibration, Case Protects Lens During 199588 423N29 
nfrared Lens Transport and Storage, Interchangeable Auto Cal Lens 14? 
Can Be Shared Between Cameras Without The Need for Secondary 
i FLIR Exx Series, FLIR T5xx Pairing or Factory Recalibration, Case Protects Lens During 199589 423N31 
|: 423N29 Transport and Storage, Interchangeable Auto Cal Lens 24? 


і 010, T1020, T1030SC, 


m HO BD ose = ж 
040, Ti 0505C у — 199066 460X56 
48GE75 Li-lon Rechargeable KEIR 845, FLIR 3.6V, 4.4Ah T199368ACC 48GE68 
Battery R K Series 3.6V, 2.6Ah T199423ACC 486Е75 
Wide Angle Can Be Shared Between Cameras Without The Need for Secondary 
9 FLIR Exx Series, FLIR T5xx Pairing or Factory Recalibration, Case Protects Lens During 199590 423N30 


460X55 infrared: Lens Transport and Storage, Interchangeable Auto Cal Lens 42° 
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TEST INSTRUMENTS 


Infrared 


Cameras 


Advanced Features for Commercial and Industrial Thermography 


MPEG-4 and video streaming to 


Apple? and Android" mobile devices; 


video recording to SD card 


METERLiNK"-enabled to send 
data to Infrared Camera 


High-resolution 


touch screen 


E Series Wireless Professional 
Infrared Cameras with MSX 


= METERLiNK enabled 


= 5 MP digital camera with LED lamp 
= 4" high-contrast touch- 


screen color LCD 


= Simultaneous IR and visual 


image storage (MSX) 


= GPS automatically tags images 
Higher performing point-and-shoot 
imagers have 30 Hz image frequency 

to capture moving targets. They feature 
radiometric IR video streaming (MPEG-4). 
Professional analysis software package 
integrates seamlessly with the camera 
for easy downloads, quick reporting, 

and camera firmware updates in the 
field. Connect wirelessly to an Apple or 


Temp. Range (F) 


-4 to 248°F, 572 to 1832°F 


-4 to 248°F, 572 to 2732°F 


-4 to 248°F, 32 to 1202°F 


$FLIR. 


Infrared Guided Measurement (IGM) Technology 


IGM-enhanced tools use thermal imaging to quickly pinpoint potential problems, to help you work faster 
and get on to the next job. 


DM166 Imaging DMM—Feature-packed multimeter is ideal for troubleshooting and diagnosing 
complex issues in high- and low-voltage applications. 


MR160 Imaging Moisture Meter—The thermal imaging sensor helps you quickly see temperature 
patterns associated with possible hidden moisture, so you know the best place to put the meter probe to 


supply, and hard carrying case. 


Thermal Detector 
Sensitivity Resolution 
320 x 240 px 
40 mK 464 x 348 px 
640 x 480 px 
320 x 240 px 


Field of View 
14° Horizontal x 10° Vertical 
24° Horizontal x 18° Vertical 
42? Horizontal x 32? Vertical 
14° Horizontal x 10° Vertical 
24° Horizontal x 18° Vertical 
42° Horizontal x 32° Vertical 
14° Horizontal x 10° Vertical 
24° Horizontal x 18° Vertical 
42° Horizontal x 32° Vertical 
24° Horizontal x 18° Vertical 


capture accurate readings. For details, see Grainger.com®. 


5 MP Digital 


FLIR TE 


Android mobile device to instantly send 
infrared images or reports via email. 
Each includes SD card, USB cables, 
universal power adapter, 2 rechargeable 
batteries, battery charger with power 


Industrial/Predictive Maintenance— 
Cameras offer superior resolution and 
range performance needed to quickly 
identify hot spots and discover potential 
points of failure in electrical distribution 
and mechanical systems. 
Building Diagnostic/Restoration— 
Cameras offer superior sensitivity to 
detect even subtle indications of building 
deficiencies and moisture intrusion. 


Image Notation 


Text, Voice 
Text, Voice 
Text, Voice 
Text, Voice 
Text, Voice 
Text, Voice 
Text, Voice 
Text, Voice 
Text, Voice 
Text, Voice 


LED 


Minimum 0.15m 
Minimum 0.15m 
Minimum 0.15m 
Minimum 0.15 m 
Minimum 0.15 m 
Minimum 0.15 m 
Minimum 0.15 m 
Minimum 0.15 m 
Minimum 0.15 m 
Minimum 0.15 m 


MR176 Imaging Moisture Meter—As you seek hidden moisture, IGM and an integrated laser and 
crosshair mark the precise spot for further testing and investigation. For details, see Grainger.com®. 


Item 
Digital Multimeter 


Includes 
(3) Batteries, Soft 
Case, Test Leads 


Interface 
None 


External Pin Probe, Quick 


Thermal Imaging 
Moisture Meter 


Start Guide and User 
Manual/CD, Universal USB USB 
Charger with AC Socket 


Adapters, USB Cable 
External Pin Probe, Quick 
Start Guide and User 


Thermal Imaging 
Moisture Meter 


Manual/CD, Temperature/ USB 
RH Sensor, Universal USB 


Charger with AC Socket 
Adapters, USB Cable 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Rechargeable 


Calibration Data Battery Mfr. 
Certificate — Hold Type Model 
No Yes АА Alkaline DM166 
Li-lon 
No No Rechargeable MR160 
No No LHon MR176 


Item 
No. 


444M20 


38YJ14 


38YJ15 


Laser 
Lamp Pointer 


MPEG-4 and video streaming to 
Apple? and Android" mobile devices; 


video recording to SD card 


Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 


444M20 


Focus Distance Picture In Picture Laser Sighting 


Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 


Mfr. 
Model 
FLIR E76-14 
FLIR E76-24 
FLIR E76-42 
FLIR E86-14 
FLIR E86-24 
FLIR E86-42 
FLIR E96-14 
FLIR E96-24 
FLIR E96-42 
FLIR E54-24 


Item 
No. 
60NN03 
60NN04 
60NN05 
60NN06 
60NN07 
60NN08 
60NN09 
60NN10 
60NN11 
60NN12 


38YJ14 


38YJ15 
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40ZJ89 
423N27 

T Series High-Performance Infrared Cameras with MSX $ FLIR. 
= Auto and manual focus hand strap, neck strap, hard carrying case, power = 5 MP digital camera with built-in LED light 
Articulating thermal imagers have quick-capture supply, and 2 rechargeable batteries. = 4" touchscreen color LCD 
mode and intuitive, easy-to-use touchscreen » Built-in microphone and speaker 
controls. Rigorous inspection requirements are aided Building Diagnostic/Restoration models have = Laser distance meter with area measurement 
by high-performance features: voice, text, and drawn built-in RH/dew point alarm that displays areas with " Meterlink enabled 
comments annotate images. FOV Match automati- ^ risk of surface condensation where mold could occur, T1000 Series—Provide the highest resolution 
cally adjusts the digital camera field of view to the апа an insulation alarm to identify areas that don't to measure small targets from long distances. 
IR image field. Compass adds the camera-pointing ^ fulfill insulation requirements. Interchangeable and articulating lenses. Flexible 
direction to every image. ergonomics allow the lens to be pointed to the target 

Industrial/Predictive Maintenance models and the display or viewfinder tilted to your eye. 
Professional reporting software manages large ^ provide wide temperature ranges that meet the = 1% accuracy within limited temperature range 
amounts of images and data before generating needs of thermographers conducting electrical and = IR detector resolution: 786,432 
reports. The imagers can stream video via Wi-Fi mechanical inspections. pixels (1024 x 768) 
direct to an Apple or Android mobile device for field қ ) : = UltraMax resolution: 3,145,728 
analysis, reporting, and collaboration via PDF or T500 Series—Lightweight cameras feature pixels (2048 x 1536) 


maximum flexibility and efficiency for both builidng — „рүң Precision Point True HD 


email. Я : sales 
es yon о © lenses with ultrasonic motor 
m Е 1 fel ; А А 
Each includes 25? lens, lens cap, 2-bay charger, : = FLIR's Precision Point HD optics together with 
161,472 pixels (464 x 348) 
; А # . 1K resolution provide unmatched temperature 
FLIR Tools analysis software, video and USB cables, А 
қ " UltraMax super resolution using accuracy of small targets from a distance 
SD memory card, Bluetooth headset (T1K Series), FLIR Tools software y g 
» 4.3" touchscreen color LCD 
STANDARD NIST 
Thermal Multiple Mfr. Item Mfr. Item 
_Temp. Range (F) Sensitivity Detector Resolution Field of View Focus Distance Lens Option Model No. Model No. 
FLIR T500 Series 
30 mK 464 x 348 Pixels 42.0° Horizontal x 32.0° Vertical Minimum of 0.15 m Yes FLIR 1540-42 485093 = = 
-4% to 1202° 40 mK 320 x 240 Pixels 24.0° Horizontal x 18.0° Vertical Minimum of 0.50 m Yes — — FLIR T530-NIST  423N26 
50 mK 464 x 348 Pixels 11.5? Horizontal x 8.7? Vertical Minimum of 1.00 m Yes FLIR T540-14 48592 — = 
30 mK 320 x 240 Pixels 42.0° Horizontal x 32.0° Vertical Minimum of 0.15 m Yes FLIR T530-42 485091 = = 
40 mK 464 х 348 Pixels 24.0 Horizontal x 18.0° Vertical Minimum of 0.15 m Yes FLIR T540-24 423N27 FLIR T540-NIST 423N28 
-4° to 2732? 40 mK 320 x 240 Pixels 24.0 Horizontal x 18.0° Vertical Minimum of 0.50 m Yes FLIR T530-24 423N25 = = 
40 mK 640 x 480 Pixels 24.0° Horizontal x 18.0° Vertical Minimum of 0.15 m Yes FLIR T560 24 56HR70 == = 
50 mK 320 x 240 Pixels 11.5° Horizontal x 8.7° Vertical Minimum of 1.00 m Yes FLIR 1530-14 485090 = = 
FLIR T1000 Series Е к E ESOS EIGENS І E EXT ED 
-40° to 1202° 25 mK 1024 x 768 Pixels 28.0° Horizontal x 21.0° Vertical Minimum of 0.40 m Yes FLIR T1010-28 460X54 — — 
-40° to 3632? 20 mK 1024 x 768 Pixels 28.0? Horizontal x 21.0° Vertical Minimum of 0.40 m Yes FLIR T1020-28 40289 | FLIR T1020-NIST 1407.90 


T840 Infrared Cameras with Viewfinder $FLIR 


= Detector resolution: 640 x 480 pixels outdoors and seek out signs of failure. An integrated 

= Field of view: 12.5? horizontal x 12.5? vertical eyepiece viewfinder and a bright 4-inch color LCD 

= Auto and manual focus display make it easy to conduct inspections outside in 

= Include (2) batteries, (3) USB cables, power bright, challenging light conditions. 180° rotating lens 
supplies, SD card, hard case and lanyard platform and ergonomic design helps diagnose failing 


54ZY92 


Designed to help electric utility and other thermogra- | components in hard-to-reach areas. 
phy professionals survey equipment both indoors or 
Temp. Thermal NIST Mfr. Item 


Range (F) Sensitivity Includes Focus Distance Certified Model No. 
-10° to 1000° 30 mK 14° Lens, Battery Charger, (1) Front Lens Cap Minimum of 1.00 m No FLIR 1840-14 54ZY92 


ЕГЕ " Battery Charger, Front Lens Cap, 24° Lens, 24° ni » 
10? to 1000 30 mK Lens, Battery Charger, (1) Front Lens Cap Minimum of 0.50 m No FLIR T840-24 547Ү93 
FLIR T840- 


-10° to 1000° 30 mK Battery Charger, (1) Front Lens Cap, Tools Minimum of 0.50 m Yes 24-NIST 547Ү94 
-10° to 1000* 30 mK 42° Lens, Battery Charger, (1) Front Lens Cap — Minimum of 0.15 m No FLIR 7840-42 54ZY95 
Battery Charger, Front Lens Cap, 


-10° to 1000 ЗО mK 14°/24° Lens, 14°/24° Lens, Battery Minimum of 0.50 m No  |FLIR 7840-24-14 542Ү96 
Charger, (1) Front Lens Cap 


24°/42° Lens, Battery Charger, "s e 
(1) Front Lens Cap Minimum of 0.50 m No (FLIR 840-24-42 542Ү97 
FLIR T840- 


14°/24°/42° Lens, Battery T 
Charger, (1) Front Lens Cap Minimum of 0.50 m No 24-14-42 54ZY98 


14°/42° Lens, Battery Charger, inj тти 
(1) Front Lens Сар Minimum of 0.15 m No |НІН T840-42-14 542Ү99 
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-10° to 1000° ЗО mK 


-10° to 1000° ЗО mK 


-10° to 1000° ЗО тк 


Thermal Imaging Camera & Infrared Windows 


$FLIR. 


K Series Thermal Imaging Cameras 


= Dropproof to 6.5 ft./2m 

» Easy-to-use in a firefighter's gloved hand 

Expanded lineup of thermal imaging cameras (TICs) features Flexible Scene 
Enhancement (FSX) to give you sharp, detailed views of firefighting scenes, 
from inside, outside, and above the fire—even through thick smoke. 


ЕПВ K1, K2, K33, and K53 Powerful TIGs—Standard-issue TICs 
designed for every firehouse. Provide each crew member with an affordable 
camera so everyone has the essentials for working faster and safer. 


FLIR K45, K55, and K65 High-Performance TICs—High-performance 
cameras with FSX enhancement offer detailed, rich imagery on a large, 
bright 4" LCD. Navigate the smokiest environments and instantly distinguish 
people, room features, and make critical decisions in the field. 


48GE63 


48GE64 


Temp. Range Display Thermal Special 


Mfr. Item 
Temp. Range (F) (С) - Infrared Resolution Sensitivity Frame Rate Features Model Мо. 
Powerful 
Designed to Meet NFPA 1801:2013, Power Supply Meets CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 
112875. -10°C to 140 C, 320 x240 Pixels — 100 mk 9Hz Pocket Portable, Attaches Easily to Belt Ki — 55CH82 
14°F to 752?F -10%0 to 400°C d y 
-4 to 932° -20° to 500° 320 х 240 Pixels 100 mK 9Hz MSX Enhancement, Easy-to-Use Even with Gloves On, IP67 Waterproof K2 480Е63 
-4% to 1202? -20° to 650° 320 x 240 Pixels 40 mK 60 Hz FSX Enhancement, Easy-to-Use Even with Gloves On, IP67 Waterproof K33 485094 
-4° to 1202? -20° to 650° 320 x 240 Pixels 30 mK 60 Hz FSX Enhancement, Easy-to-Use Even with Gloves On, IP67 Waterproof K53 485095 
High Performance — i ] d Ss 2 m 
Certified to NFPA 1801:2013, Meets Class I Division 2 Gas Groups C and D T4, Power Supply meets CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 
о о о о i FSX Enhancement, Easy-to-Use Even with Gloves On, In Camera Up to 5 
24101202 -20° to 650 320 x 240 Pixels 30 mK 60 Hz Min Video Storage Manually Store 200 Images, IP67 Waterproof К65 48GE66 
Designed to Meet NFPA 1801:2013, Power Supply Meets CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 
o o o o " FSX Enhancement, Easy-to-Use Even with Gloves On, 
-4% to 1202 -20° to 650 320 x 240 Pixels 40 mK 60 Hz IP67 Waterproof, Manually Store 200 Images К45 480Е64 
о о о о i FSX Enhancement, Easy-to-Use Even with Gloves On, In Camera Up to 5 
-4° to 1202 -20° to 650 320 x 240 Pixels 30 mK 60 Hz Min Video Storage Manually Store 200 Images, IP67 Waterproof К55 48GE65 


IR windows support safe infrared Visible light is clearly transmitted IR windows can be used 
image capture and NFPA compliance to capture visual as well as infrared indoors or outdoors and support 
with FLIR or competitive cameras images (LED lamps recommended) Laser LocatIR targeting 


Infrared Inspection Windows $FLIR. 


= Broadband crystal is compatible with all infrared cameras 
and UV, visual, and fusion inspections 

= Can be mounted on steel and Lexan panels 

в Indoor and outdoor use 


Constructed to make thermographic inspection of energized electrical systems as fast 
and safe as possible, without added expense. Arc-resistant to protect against arc flash 
incidents. Visible light is transmitted clearly for image capture, although LED lamps are 
recommended for optimal results. Laser LocatlR targeting is supported for precise data 
collection. 


Each is complete with IR window in an aluminum or stainless steel frame with a hinged 
cover and calcium fluoride lens. PIRma-lock installation system secures the window 


assembly safely in place. Permanent identification can be marked on the integrated 
label area for reference. Limited lifetime warranty against manufacturer defects. 


11Y559 


493N53 


Aluminum Stainless Steel 
Window Mfr. Item Mfr. Item 
Crystal Insert Size Thickness Model No. Model No. 
Round Infrared Window 
50mm dia 2mm IRW-2C 11Y558 IRW-2S 307Ү73 
75mm dia 2mm IRW-3C 11Y559 IRW-3S 307Ү74 
95mm dia 4 mm IRW-4C 11Y560 IRW-4S 302Y75 
Rectangle Infrared Window 
206mm H x 305mm W 3mm IRW-12PC 493М50 IRW-12PS 49353 
218mm H x 160mm W 3mm IRW-6PC 493N49 IRW-6PS 493N52 
218mm H x 610mm W 3mm IRW-24PC  493N51 IRW-24PS  493N54 
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Fluke Connect? the largest system of software and wireless test tools in the world 


Fluke Connect", the largest system 
of software and wireless test tools 
in the world. 


ting tools 
transmit 


Save time and money and increase productivity 
ating reports in the 1 and sending them 
artphone or computer for 


Learn more at 
grainger.com/flukeconnect 


All the facts, right in the field. = 
Start saving tmo E Fluke Gonnoct: 4 Appstore 


©2015 Үшке Corporation. АШ 
data. Smart p 
details can be viewe 
other countries. App 


Get improved resolution that 
delivers the right image quality 
you need to make the proper 
diagnosis with up to 2.5 times 
more pixels and 70% better 
D:S (compared to the Fluke 
Ti125 Infrared Camera). 


IR-Fusion Technology 

The instant blending of visible 
light and infrared, along with 
Picture-in-Picture mode, easily 
reveal both problem and location. 


Reduce the amount of time it 
takes to get an in-focus image 
with manual or point-and-shoot fixed 
focus options. 


IR-Fusion vs. Picture-In-Picture 
IR-Fusion technology is the precise alignment of the infrared and digital images taken by a Fluke IR camera to quickly and accurately troubleshoot a scene by 
fusing the infrared and digital images. This powerful functionality is the basis for Fluke's AutoBlend mode, which allows adjustable transparency of the infrared 
image, thereby facilitating easy documentation and communication of the problem spot. 
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Fixed Location Infrared Cameras 


Cameras are designed to be permanently installed and have an output designed to be 
viewed on a computer or monitor. Instruments use a single detector that, by itself, is 
limited to measuring the temperature at only one point. 


780AY9 


Mfr. Item 

Temp. Range (F) Detector Resolution Focus Distance Model No. 
14° to 2192? 320 x 240 px Minimum of 15.00cm  RSE300/C 60 Hz 780ЛҮ9 
14° to 2192? 640 x 480 px Minimum of 15.00cm  RSE600/C 60 Hz 780AZ0 


REGISTER NOW! 


Enjoy These Features & More! 


[Ҹ Access your pricing 
[v] View order history 


М Save favorites to 
your personal lists 


[v Check real-time 
product availability 


56GY09 


> Sign in or register on 
Grainger.com® today! 


55NL87 


Performance Series Infrared Cameras 


Utilize IR-Fusion technology for quick, accurate troubleshooting. The 5MP visual camera delivers up to 2.5 times more infrared pixels and a 3.5” LCD. Precise focus 


as close as 15 cm (6”) with manual focus version. Fluke renowned diagnostic tools such as Fluke Connect and SmartView software included for data sharing, 
storage, in-depth analysis, and reporting. 


Mfr. Item 

Temp. Range (F) IR Detector Resolution Focus Distance Focus Method Picture In Picture Removable Memory Card Model No. 
-4° to 302° 120 x 90 Pixels Minimum of 0.50 m Manual No Yes FLK-TIS20+ 9HZ 56GY09 
-4° to 752° — — — — — FLK-TIS60+ 30HZ 55NL87 
-4? to 842° 220 x 165 Pixels Minimum of 0.15 m Manual Yes 4GB MicroSD FLK-TIS55+ 27HZ 60UN16 
-4° to 1022° 320 x 240 Pixels Minimum of 0.15 m Manual Yes 4GB MicroSD FLK-TIS75+ 27HZ 60UN17 


— 
Є CONNECT FlukeTi480 


Professional Series Infrared Cameras agacas 


= |R detector resolution up to 307,200 pixels (640 x 480) 
a 3.5" touchscreen color LCD 
a IR-Fusion technology with AutoBlend 


Designed for professional thermographers and maintenance managers, with LaserSharp autofocus, which uses 


a built-in laser distance meter to pinpoint the target and precisely focus the image. 5 MP digital camera with 
autofocus 


Temp. Infrared IR Detector Focus Image Mfr. Item 
Range (F) Sensitivity Resolution Field of View — IR-Fusion? Method Notation File Formats Model No. 
o о 640x480 24.0° Horizontal Auto and А ВМР, GIF, JPEG,  FLK-Ti480 
ро. US Pixels _ x17.09 Vertical _ Y®S Маша Volce PNG, TIFF ^ РАО 60Н2 453043 
Mfr. Item 
Description Features Model No. 
Accessories 
Telephoto Lens 12°x 9°, Minimum Focus Distance of 6 in FLK-LENS/TELE2 30ZY63 
Wide Angle Infrared Lens 46°x 34°, Minimum Focus Distance of 6 in FLK-LENS/WIDE2 30ZY64 
Sun Visor Enhances Screen Visibility FLK-TI-VISOR3 | 307Ү65 
Tripod Mount Accessible with Standard Tripod FLK-TI-TRIPOD3 30ZY66 
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Enhanced Image Quality and Temperature Measurement Accuracy 


Enhanced image quality and temperature measurement accuracy 
turn your 320 x 240 images into 640 x 480 images—4x the resolution 
and pixels— with SuperResolution. 


Easily navigate over, under, and around objects 
with the only full 180? articulating lens and 
see the image before you capture it. 


Quick and easy in-field analysis with IR-Fusion® technology 
and advanced touchscreen functions. 


FLUKE. 
FLK-TIX580 ЕІК-РТІ120 


Expert Series Infrared Cameras сазы 780AY8 


= IR detector resolution up to 307,200 pixels (640 x 480) 
= 5.7" touchscreen color LCD 


Cameras have a 240° rotating screen that minimizes glare and makes it easy to capture images when equipment is in awkward or hard-to-reach areas. Compatible 
with Fluke Connect, so you can connect your cameras to the largest network of wireless test and measurement tools. 406D31 has on-camera SuperResolution 
feature that allows you to create a 1280 x 960 resolution image from your original 640 x 480 image, with 4x the pixel data. 


Temp. Infrared Detector Focus Focus Picture Removable Mfr. Item 
Range (F) Sensitivity Resolution Distance Method In Picture Memory Card Includes Model No. 
AC Power Supply, Battery Pack Charger, Universal AC Adapter, 

(2) Lithium-Ion Smart Battery Packs, USB Cable, HDMI Video 

Cable, Hard Carrying Case, Neck and Hand Strap, Bluetooth 
Headset, Fluke Connect SmartView Desktop Software Download 
Minimum 29 Adjustable Lanyard, Fluke Connect Software and 
-4? to 752? 60 mK 120 x 90 inches (50 cm) Fixed No No User Manual Available by Free Download, Infrared FLK-PTH20 9HZ 400C 780АҮ8 

Camera, Soft Transport Bag, USB Cable 


-4° to 1472°  50mK 640 x 480 Minimum 


Pixels of 0.15 m Auto Yes Micro SD FLK-TIX580 406D31 


Accessories 

Neck Strap FLUKE-TIX5XX-NECK — 38RX07 
Smart Battery Pack FLUKE-TIX5XX-SBP4 38ВХ08 
Hand Strap FLUKE-TIX5XX HAND 38ВХ09 
Bluetooth Head Set FLK-BLUETOOTH 38RX10 
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ClirVu Infrared Inspection Windows 


Windows install quickly to provide fast, safe access for electrical infrared inspections. Full personal protective 
equipment may not be required, making inspections more comfortable to conduct. Can provide free access with 
a convenient hand-turn latch or security-keyed controlled access. 


Fluke-CV400 Fluke-CV401 Fluke-CV300 Fluke-CV301 Fluke-CV200 
Size 100mm (4") 75mm (3) 50mm (2") 
General 
Voltage Range Any -— 
NEMA Environemental Type Type 4/12 (Indoor/Outdoor) 
AutoGround" Yes 
ClirVu® Optic Yes 


Operating Temperature 

Body Material 

Ratings and Testing 
ARC-Tested (IEEE C.37.20.7) 


-40°C to +232°C (-40°F to +450°F) and +260°C (500°F) Intermittent 
EZAC & ZA-27 High Strength Zinc/Aluminum Alloy 


63 kA for 30 Cycles @60Hz at KEMA 


UL 50V Component Recognition Yes 
UL 50/NEMA Environmental Rating NEMA Type 4/12 
UL 1558 Yes 
CSA C22.2 No. Yes 
CSA Type Rating Type 4 
IP Rating IP67 at TUV 


Lloyds Register 
Vibration Rating 
Humidity Rating 


Up to 11kV Marine Switchgear, Indoor or Outdoor (offshore only) 
ІЕС60068-2-6 at TUV 
ІЕС60068-2-3 at TUV 


Install 
Actual Mounting Hole Dia. Required 
Greenlee Punch Kit=Punch/Die 


115.42 mm (4.544") 
142BB-2984AV/2983AV 


89.99 mm (3.539") 
739BB=1431AV/1432AV 


61.37 mm (2.416") 
76BB=441AV/442AV 


Door Latch Hand Turn Security Key Hand Turn Security Key Hand Turn 
Optics 
Optic Insert Dia. 100mm (3.74") 75mm (2.96") 50mm (1.97” 
Crystal Viewing Window Mfr. Item 
Description, Insert Size Aperture Size Thickness Model No. 
4" Infrared Window, Hand Turn Door Latch 100mm dia 89mm dia 4mm Fluke-CV400 23NT25 
4" Infrared Window, Security Key Door Latch 100mm dia 89mm dia 4mm Fluke-CV401 23NT26 
3' Infrared Window, Hand Turn Door Latch 75mm dia 68mm dia 2mm Fluke-CV300 23NT23 
3' Infrared Window, Security Key Door Latch 75mm dia 68mm dia 2mm Fluke-CV301 23NT24 
2" Infrared Window, Hand Turn Door Latch 50mm dia 45mm dia 2mm Fluke-CV200 23NT21 
3" Round Infrared Window, Access Key and ; i p 
Installation Instructions on a CD Latch 75mm dia 68mm dia 2mm Fluke-075-CLKT 4LHD1 
4" Round Infrared Window, Access Key and ; i Ann. 
Installation Instructions on a CD Latch 100mm dia 89mm dia 4mm Fluke-100-CLKT 4LHD2 
45CT87 45CT88 


Telephoto Lens Infrared Lens 


13T384 
Tripod Holder 


13T385 
Sun Visor 


Infrared Camera Accessories 


Accessories are matched to Fluke P3 Series and Ti100 Series 
infrared cameras. 


Mfr. Item 

Description For Use With Model No. 
4X Telephoto Lens Fluke 71450, Fluke Ti450 SF6, Fluke TiX500 FLK-LENS/4XTELE2 — 45CT87 

Fluke 71300, Fluke Ti400, Fluke Ti450 SF6, Fluke Ti480, Fluke 
Infrared Lens тіХ500, Fluke ТІХ520, Fluke TiX560, Fluke TiX580 FLK-TI EYEPIECE 444М04 
Macro Lens Fluke Ti450 SFO, Fluke TiX500 FLK-LENS/25MAC2 45СТ88 
Fluke T1300, Fluke Ti400, Fluke Ti450, Fluke 11450 SFO, Fluke 1480, Fluke 
Smart Battery Pack ТІВ105, Fluke TiR110, Fluke ТІВ125, Fluke TiS10, Fluke 11520, Fluke TiS40, Fluke-TI-SBBP3  4JNW6 
Fluke TiS45, Fluke TiS50, Fluke TiS55, Fluke TiS60, Fluke TiS65, Fluke TiS75 

Sun Visor Fluke Ti300, Fluke Ti400, Fluke Ti450, Fluke Ti450 SF6, Fluke Ti480 FLKCTL-VISOR2 131385 
Tripod Holder Fluke Ti300, Fluke i400, Fluke Ti450, Fluke Ti450 SF6, Fluke Ti480 FLK-TI-TRIPOD2 131384 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


23NT24 
Fluke CV301 


23NT21 
Fluke CV200 


4JNW6 
Smart Battery Pack 


Get More Online 


From hard hats, respirators, and 
gloves to earplugs, coveralls, and fall 
protection, count on Grainger for the 
Personal Protective Equipment (PPE) 
to cover your crew from head to toe. 


Make Grainger.com® your PPE guide 
to resources, services, and training. 
Go to Grainger.com/ppe 
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TEST INSTRUMENTS 


Infrared Cameras & IR Smart Phone Adapters 


Dual-Laser Infrared Thermometer 


Offers a wide measurement range, a tight distance-to-spot ratio, dual targeting lasers, and several calculation modes to 
facilitate different temperature measurement applications. In addition to measuring temperature using IR emission, it can 


also measure temperature using a standard K-type probe. 


Focus Spot Size 
and Distance 


1 in @ 20 in 


52XP36 


22F422 


49ZA24 


Description 
Reveal Series 
Seek Thermal Reveal Pro Series 
Shot Series 
Seek Thermal Shot 
Seek Thermal Shot Pro 


49ZA22 


614 


ШШЩ 


Тетр. 


-40° to 824° 


-40° to 626° 
-40° to 626° 


49ZA20 


-40° to 1202° 


636W20 


Thermal 
Range (F) Sensitivity 


Temp. 
Range (F) 
+/-1.5% of Readin 

Whichever is 


Thermal Imager and Infrared Inspection Windows 


Infrared Inspection Windows—tntelligent inspection windows 
provide protected access to help comply with NFPA 70E safety stan- 
dards. Embedded RFID tag and barcode communicate with CorDEX 
CONNECT-enabled devices and smartphones to automatically correct for 
transmission loss. Unlimited voltage range. NEMA Type 3, 12, 4 and IP65 
for indoor and outdoor use. 


Panel Mounted Thermal Imager—lmager 
incorporates dual vision; thermal and visual 
cameras which capture fully radiometric data 
every second. Log into the imager remotely 
and inspect your electrical assets from your 
office using its on board web server or using 


Temp. Accuracy (F) 
or +/-1.5° 
reater 


the dedicated MONITIR software. 


Temp. Thermal 
Range (F) Sensitivity 
Fixed Location Infrared Cameras 


14° to 248° 50 


Crystal Insert Size 
Cordex Infrared Windows 
50mm dia 
80mm dia 
100mm dia 


Detector 
Resolution 


70 mK 206x156 Pixels 
70mK__ 320 x 240 Pixels 


Display 
Resolution 


640 x 480 Pixels 


Emissivity 


70mK 320x256 Pixels Adjustable 0.30 to 1.00 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Laser Battery Data Calibration Mfr. Item 
Emissivity Includes Sighting — Type Hold Certificate Model Мо. 
Adjustable Custom Pouch, K-Type 
0.10 to 1.00 Probe, 9V Battery Dual QV Yes No IR10 616.64 
CorDEX 


= Broadband crystal operates with any visual, IR, or ultraviolet camera 
= Spring-loaded cover; / turn to open 
= Supplied ready-to-install; no gasket fitting required 


Picture Temp. Mfr. Item 
Field of View Focus Distance In Picture — Accuracy (F) Model No. 
50.0° Horizontal ini +/-2.0% or 
x 39.0* Vertical Minimum of 0.40m Yes 4/-2.0° MN4000 52ХР36 
Mfr. Item 
Viewing Aperture Area Model No. 
1590 sq mm ІМ/2000 447879 
4186 sq mm ІМ/3000 22Ғ422 
6794 sq mm ІМ/4000 22F423 


Field of View 


24.0? Horizontal x 32.0° Vertical 


30.0° Horizontal x 27.0° Vertical 
57.0° Horizontal x 42.0° Vertical 


IR Smart Phone Adapters 


Powerful camera adapters transform iPhone or Android smartphones or tablets into professional thermal imaging tools. 
Use the low power of smartphones to take thermal photos and video, share findings, and send for documentation. 
Lightweight and easy-to-use, simply connect and detect energy loss caused by air leaks, missing or damaged insulation, 
inefficient HVAC systems, electrical faults, and much more. 


Temp. Temp. Range 
Range (F) (C) - Infrared 
Android Devices 
-40° to 626° -40° їо 330° 
-40° to 626° -40° їо 330° 
-40° to 626° -40° їо 330° 
-40° to 626? -40° їо 330° 
i0S Devices 
-40° to 626° -40° їо 330° 


Thermal 
Sensitivity 


70 


70 


Frame Rate 


30 Hz 
20 Hz 
9 Hz 
9 Hz 


30 Hz 


thermal 


rechargeable 


Focus 
Method 


Auto 
Auto 


Seek 
Handheld Thermal Cameras 


State-of-the-art infrared cameras help find potential 
problems fast, and document findings for follow- 

up and reporting. High-resolution thermal imaging 

is ideal for electrical and industrial maintenance, 
process monitoring, tank levels, steam traps, utility 
inspections, and building maintenance. Each camera 
features a large color display and long-lasting 


battery. 


Mfr. 
Model 


Item 


Includes No. 


Fixed SD Memory Card, USB Cable RQ-AAAX 492А24 


Lanyard, USB Cable 
Lanyard, USB Cable 


SW-AAA 636W20 
SQ-AAA  636W21 


Seek 


thermal 


Detector Mfr. Item 
Resolution Field of View Focus Distance Model No. 
гос 24-0° Horizontal Minimum 
320 x 256 Pixels $ зо 0° Vertical of 0.15m UQ-AAAX 497422 
iyale 32.0° Horizontal Minimum 
320 x 240 Pixels 55 0° Vertical of 0.05m CQ-AAAX 55EP65 
ale 20-0° Horizontal Minimum 
206 x 156 Pixels S 5o oe Vertical of 0.25m CT-AAA 55EP66 
‘vale 99./^ Horizontal Minimum 
206 x 156 Pixels? 56 ao Vertical of 0.10m CW-AAA 55EP67 
‘vale 24-0° Horizontal Minimum 
320 x 256 Pixels 22 0° Vertical of 0.15m LQ-AAAX 492A20 


Find even MORE on Grainger.com? 
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TEST INSTRUMENTS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Inspection Cameras 


EXTECH FLIR. 


INSTRUMENTS 


High-Definition Videoscope 
Inspection Cameras with 
Advanced Capabilities 


HDV600 Series video borescopes have a large, high- 
definition color TFT LCD monitor that delivers 640 x 
480-pixel images and video. Meter is waterproof (IP67) 


c 


and camera head with cable is waterproof (IP57). 1 GB 6DWXO 
SD memory card stores up to 14,600 images or up to 4 404K08 
hr. of video with voice annotation. AV output for viewing 35KR04 
images and video on a monitor. USB port allows data 
transfer to PC. . Shaft | Shaft — Monitor | NN Mfr. ет 
Select preconfigured system with camera and cable, нанын ыны Vide Ваа Recording Probe Lighting System Brand Model No. 
or choose monitor-only 6RAX5 and pair with optional 0.59 to 2.4 in — — 5.7 in Video LED Lamp Extech — HDV600 — 6RAX5 
1 j Video Borescope 

cameras (sold separately) for Pri п 0.59 іп їо 2.36in 39 in 0.22 in 5./in Image, Video (4) Adjustable LED Lamps Extech — HDV610— 6DWU7 
Each HDV600 Series unit includes AC adapter, USB 0.59t02.4in — 3910  023in  5./in Image, Video (4) Adjustable LED Lamps Extech  HDV620  6DWUB 
and AV cables, case, and rechargeable lithium polymer 0.59 іп їо 2.36іп 39in ^ 023in ^ 5.7in Image, Video LED Lamp FLIR У570-2 35КР98 
battery. Articulating Video Borescope 

0.59 into 2.36 in 39 in 0.24 in 5./in Image, Video (4) Adjustable LED Lamps Extech — HDV640 6DWX0 
6DWXO and 6DWU9—Articulating camera head Wireless Video!Borescope 


0.59 іп їо 2.36 in 39 in 0.24 in 5.7 in Image, Video (4) Adjustable LED Lamps Extech HDV640W 6DWU9 
Articulating Wireless Video Borescope 
2.36 in to Infinity 39in 051113414 57in Image, Video LED Lam FLIR VS70-KIT-W 35KR04 
HD Articulating Videoscope Kit 


0810236in  39in 024п 35їп АФ. Image, (4) Adjustable Bright LED Lamps Extech НОМ540 404К08 


adjusts up to 240° with easy knob control. Allows 
viewing in obstructed areas where standard camera 
cannot access. 6DWU9 camera control has built-in 
wireless to transmit inspection results up to 32 ft. 


HD Articulating VideoScope Kit—Articulating Articulating Videoscope Kit 
5.5mm camera tip facilitates viewing in obstructed 236into Infinity 39in 02111474 57 in Image, Video LED Lam FLIR — VS70-KIT 35KR03 
areas where standard camera tips cannot access. - Mir. Item 
Images and videos are viewed on the large high resolu- _ _ Description Brand Model No. 
tion color display and can be stored on the SD memory For Use With HBW600 Series Borescopes 
card (included). i 

d КОШТ ИД c Extech HOV-SCAM-IOF БМИ 


Cameras with Cable and Camera Heads—5.5mm ~ Borescope Camera 5.8mm, 1m Cable, Observation Depth 0.59 to 2.36 in (15 t0 60 mm) Extech HDV-5CAM-TRM G6MVL4 
and 5.8mm borescope Cameras have flexible cables Camera Head — — ERN 
and QVGA resolution. 25mm borescope Camera Heads 6mm 1m Semi-Rigid Cable, 4 LED Lamps, Articulating Head Extech HDV-TX1 6MVN2 


7 Н 6mm 2m Semi-Rigid Cable, 4 LED Lamps, Articulating Head Extech HDV-TX2 6MVN3 
feature heavy-duty fiberglass cable for long distances; ^ Wireless USB Transmitter 


VGA resolution. Remotely View Images/ Videos Up To 30m From Source Extech HDV-WTX 6MVL9 


Videoscope Inspection Cameras 
with Advanced Capabilities (eenEnAE) 


Video borescopes employ water-, oil-, and dustproof 80202 comes with a flexible, obedient probe that 
IP67 probes for inspection and maintenance in a holds its configured shape. 

broad range of industrial, government, military, secu- 6FAW2 is equipped with an articulating probe whose 
rity, infrastructure, construction, aircraft, automotive, tip can bend in a +150° sweep with thumbwheel 
diesel, HVAC/R, oil/power/petroleum, and metalwork- control: Great for precision inspection in confined 

ing applications. spaces. 

Color 3.5" LCD delivers still images and video. 

Footage can be viewed live, or recorded in still or 

video format and output to a monitor or PC. Record _ Accessories—Specialty probes make a video 


video up to 3 hr. borescope more versatile. Soft metal probes slide 
LED lamps in viewing tip adjust for precise illumi- through pipes more easily. VGA probes with antire- SAW? 
nation. Multilanguage onscreen menu adapts to flection and light boost are great for inspecting very 


location. 1.5X zoom. Powered by rechargeable Li-ion dark areas or equipment with shiny surfaces. 
battery. 

Each includes main monitor console, probe, SD card, 

tip accessories, USB and AV cables, carrying case, 

and rechargeable battery. 


Observation Shaft Probe Lighting Mfr. Item 
Depth Shaft Length Dia. Monitor Size Recording System Model No. 
Wireless Video Borescope 
0.25 in to 12 in 39 in 0.22 in 3.5 in Image, Video (6) White LEDs DCS1600HP 8D202 
Articulating Wireless Video Borescope 
0.25 in to 12 in 39 in 0.23 in 3.5 in Image, Video (5) White LEDs DCS16HPART — 6FAW2 
Mfr. Item 
Description Model No. 


For Use With DCS1700, DCS1800, Mfr. Model No. DCS1600 

VGA Resolution Soft Metal Probe Lit by 6 LEDs with Anti-Reflection, 
Light Boost and 90° Image Rotation, 5.5mm Dia, 3.3 ft. long 

For Use With DCS1700, Mfr. Model No. DCS1600 

VGA Resolution Articulating Soft Metal Probe Lit by 5 

LEDs with 150? Sweep, Anti-Reflection, Light Boost P16HPART 34E657 8D202 
and 90? Image Rotation, 5.5mm Dia, 3.3 ft. long 
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TEST INSTRUMENTS 


Inspection Cameras & Carbon Monoxide Meters 


Inspection Cameras 


Extech 55RV89—Lightweight video bore- 
scope features detachable color TFT LCD for 
clear imaging. IP67 waterproof. Includes LED 
lamps. Complete with 2'/2-ft. flexible gooseneck 
cable, extension tools, batteries, and a soft 
carrying case. 


Extech 5€VT1—Detachable, wireless color 
3.5" LCD monitor. Borescope can also transmit 
date-stamped video and still images up to 

32 ft. to any monitor with a video jack. 2 LED 
lamps. IP67 waterproof. Includes flexible cable, 
extension tools, micro SD card with adapter, 
USB and video interconnect cables, AC adapter, 
and case. 


55RV89 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


40KJ35 


H 8— Observation Shaft Power Item 
Milwaukee 40KJ35 and 40KJ3 Depth Shaft Length Dia. Monitor Size Camera Size Source Brand No. 
Recordable inspection cameras can send Inspection Cameras 
high-quality 640 x 480 images and video to 1.2 in to 2.4 in 30 in 0.32 in 4.8 in 8.0 mm (4) AA Batteries Extech 55RV89 

ШО " 5.9 to 9.8 in 36 in 0.35 in 3.5 іп 9.0 mm (4) AA Batteries Extech 5CVT1 
the 3.5" wireless LCD monitor from up to 30 3ft 36 in 0.49 in 3.5 in 12.0mm Rechargeable Li-lon Battery Milwaukee — 40KJ35 
ft. away, and save them on included 8GB SD 3f 36 in 0.49 in 3.5 in 12.0 mm Rechargeable Li-lon Battery Milwaukee — 40KJ38 
card for later review. Use the 3-ft. cable option Accesories Video to PC or Over VOIP (Voice Over Internet Protocol] Connect each “алі 

ream Live Video to or Over Осе Over Internet Frotoco! onnection хіес 
for complete control of the camera head and 9mm Waterproof Camera Head Extech 5WYV1 
faster positioning. 40KJ38 has a 270? pivoting Replacement Camera Cable, 3 ft., For Use With 40KJ35 and 40KJ38 Milwaukee — 40KJ36 
camera head for better visiblity. Replacement Camera Cable, For Use With 40KJ35 and 40KJ38 Milwaukee — 40KJ39 


Ганни! | 
| кенен) 
уенин) 


TEST INSTRUMENTS" 


заснаван: EXTECH 


INSTRUMENTS 


Carbon Monoxide Meters 
AMPROBE 


4FKR1—Displays CO level; adjustable alarm for alerts at 25 
to 200 ppm. 


BACHARACH 


31LA88 and Kit 31LA89—Monoxor Plus continuous 
sampling monitor measures ambient or flue gas CO between 
0 and 2000 ppm in 1 ppm increments. Trend graph shows 
real-time readings. 


ЕХТЕСН 


EXTECH INSTRUMENTS 
4FB71—Has stabilized electromechanical gas-specific 
Sensor. 
404K03— Displays CO level; adjustable alarm for alerts at 25 SILABA 8EWU2 
to 200 ppm. 
UEI TEST INSTRUMENTS 
8bEWU2—3-color warning light and audible alarm. Backlit 
eim 4FKR1 404K03 
LCD, Max. Hold, and low-battery indicator. 
Carbon 
Monoxide 
Measurement Auto Low Battery Power Mfr. Item 
Item Range (ppm) Temp. Range Data Hold Power Off Indicator Display Includes Source Model No. 
Amprobe 
; m = ; Batteries, Carrying Case (3) AAA 
Carbon Monoxide Meter 0 to 999 Yes Yes Backlit LCD and Instructions Batteries CM100 4FKR1 
Bacharach 
“4° o Monochrome (4) AA Batteries and Hard-Carry (4) AA T7 
0102000 -4'to 1202"F Yes Yes Yes Backlit LCD Case, 6 ft. Probe/Hose, Water Trap Batteries 0019-8117 — 311A88 
Carbon Monoxide Analyzer (8) AA Batteries and Hard-Carry 
V o Monochrome Case, 6 ft. Probe/Hose, PC (4) AA T 
0102000 -4° to 1202°F Yes Yes Yes Backlit LCD Software, USB Cable, Water Trap, Batteries 0019-8118 — 31LA89 
Wireless IrDA Magnetic Printer 
Extech 
P = Back Lighted ^ Battery, Carbon Monoxide Sensor, 
Carbon Monoxide Detector 0101000 Yes Yes Yes LCD Carrying Case and Instructions, Holster 9V Battery C010 4FB71 
Portable Carbon = (3) AAA Batteries, Carrying (3) AAA 
Monoxide Meter 0 to 999 No Yes Yes Dual LCD Pouch, Wrist Strap Batteries CO15 404K03 
UEI Test Instruments 
О to 999 = No No No Backlit LCD Holster with Belt Clip, Battery = CO71A 8EWU2 
Carbon Monoxide Detector 010999 = No No No Backlit LCD (3) AAA Battery QAM  COA2N 550ХА6 
010999 32° to 104°F No No Yes Backlit LCD 9V Battery, Holster QV Battery — CO71A-N 49CK94 
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TEST INSTRUMENTS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Air Quality Meters 


© ALNOR 
Air Volume Balancing Meters and Accessories 


Capture hoods channel air flow volume from supply or exhaust diffusers and grilles for fast, repeatable measurements. 


3ATR7 


CFM Base Battery Mfr. Нет Mfr. Item 
Range Display Includes H Dia. Life Мой! Мо. Item Model No. 
ЛІ Flow Capture Hood — — For Use With 3ATR7 
mg Digital Base, 2 x 2 Hood, Handles, and Case in^ in Hours 62000 4KF78 Air Flow Probe 800187 ЗАТП 
т Base, Meter, 2 x 2 Hood, Case, Pitot Temperature And 800219 ЗАТТ2 
2510 Mult Line Probe, Battery Charger, 2 Static зїп tein „10. EBT731 SATRT Vech Matric 
2500 LCD Pressure Probes, Tubing, NIST Traceable Hours Probe y 801090 ЗАТВ9 
Calibration Certification, and Software = 
Wheeled Luggage Style Carrying Case, For Use With ЗАТВ7 and 3ATR8 
2540 Detachable Micromanometer, (4) АА 10 EBT731- Hood & Frame КІ 801201 ЗОТЕ2 
9509 Backlit Rechargeable NiMH Batteries, Multi Country AC 42 іп 18 іп Hours sqa 93XX16 Hood & Frame Kit — 801202 ЗОТЕЗ 
Adaptor, 18 in Pilot Probe, (2) Static Pressure Hood & Frame Kit — 801203 — 3DTE4 
Probes, 16 ft Tubing, USB Cable, Stand, Tablet Hood & Frame Kit 801206 — 3DTE5 
3010 Analog ^ Base Meter 2 x 2 Hood, Case, and Batteries 42in 18іп 04. ABT701 3ATR8 Hood &FrameKit 801207 — 3DTEG 


EXTECH 


TL INSTRUMENTS 


CO,, Humidity, and Temp. Loggers 


Display and record air quality factors where high levels of carbon dioxide are 
generated. Maintenance-free, dual-wavelength NDIR (nondispersive infrared) CO; 
sensors. LCD displays CO2, temperature, and relative humidity. 


Relative 


Carbon Dioxide Humidity Mfr. Item 
Item Concentration Range Тетр. Range Brand Model No. 
Wall-Mounted 380 to 2000 
Carbon Dioxide 0 їо 85%  14t0140°F Amprobe 002-200  5AER7 
CO idity/ = 32 to 122 F 
umidity, " to 
Temp Datalogger О to 4000 ppm 10 to 95% (0 to 50 C) Extech 50800 SWYW1 5AER7 5WYW1 


Маш 


Gas Detection Systems 


Gas Detector/Controller/ 
Transducers—Dual-relay elec- 
tronic detection systems monitor 
gas concentrations. Automatic fan/ 
louver/valve control helps maintain 


: | 
safe levels in parking garages, 5 
warehouses, and other commercial 2 
sites. 4-20mA current loop and 45CJ96 
alarm relay. 12-Series 36CF95 36CF90 
А А Operating 
6-Series low-voltage units are Alarm Temp. Power Gas Sensor Mtr. Item 
for use in boiler rooms, vehicle uid қ БЕДЕ z Am D H Req. Type Range Std. Model No. 
n n ias Detector/bontroller/ Iransducers 
maintenance areas, kitchens, and “Масшсо 6-Series 
battery rooms. C3H8, CH4, H2 010 50% LEL GD-6 366Ғ89 
00 010 200 ppm ME ЭН? 
-Series line- Audible 0° to 125°F 12 to 24V H2 0 to 50 ppm А Т TX-6-HS 36СҒ98 
12-Series line-voltage systems and — (-18°to  4in 24 in ACor12to NH3 010100 ppm ETL Listed to UL 61010-1. —Ty S AN — 38CF97 
with internal switching power Visual 52°C) in 32V DC 1102 01020 ppm CAN/CSA С22.2 No. 61010-1 —7TX-6-ND — 36CF96 
"х4" i 02 0 to 25% v/v OX-6 456193 
supply mount to 4" x 4" electrical Refrigerants Oto 1000 ppm RD-6 450392 
boxes. Macurco 12-Series 
2 . C3H8, CH4, H2 010 50% LEL GD-12 456.95 
Саа Detector far EM ANT Audible 0° to 125°F 100 to 240V 128 % К E UE 1% T fs БЕЙ 
Systems—Low-voltage elec- udible 0 to 125% 2% 10 to 50 ppm ETL Listed to UL 61010-1 ake 
: and -18°to  4in 4 іп АС (5010 NH3 0 to 100 ppm 4 — TX2-AM 456.99 
tronic detectors connect to alarm ^ visual (eC) gd Hz) 1102 01020 ppm CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 —TX-43-ND "456108 
controls. 02 0 to 25% v/v 0Х-12 456106 
: REF 0 to 1000 ppm RD-12  45CJ97 
Exhaust Fan Control Panels— Gas Detects for Fire/Security Systems ЕП — ‘atin 
0 esigned to mee 
Automatic controls provide up to Audible л DA з 4 n F ie C3H8, CH4 0 to 25% LEL 2075, Sensitivity Teed 60-28 36CF88 
aH i 0 d 8 ased on 
3 ventilation control zones, choice Дїй 40° tp 3 Ain “jg 5 іп Listed to UL 2075, Tested to UL 
of sensor- or time of day-based 100 8 ү 9 to 32V DC co 0 to 400 ppm 2075 Using UL. 2034 Sensitivity CM-E1 — 36CF95 
control, and include drivers for t E үр 
’ o Listed to UL 2075, Sensitivity 
external horn or strobe alarms. Visual ier (0° 5in 1% qin 121024/ C3H8, CH4 0 to 25% LEL Tested Based on UL 1484, GD-2A  36CF87 
Lockable NEMA 1 enclosure with 10 48.9°C) Š iudi HS TTO CSEM Approved НО — Secrea 
external keypad, externally visible Operating Mtr. Item 
status, System, and alarm indica- gamt e Тетр. Range М р H Std. Model No. 
xhaust Fan Control Panels 
tors. Control up to 12 gas sensors “Audible and 32°to120°F 10% 5i 12% ETL Listed to UL 508A, CAN/CSA-C22.2 No. 14-13 DVP-120 36СҒ90 
(sold separately). Visual (0° to 40°C) іп in ETL Listed to UL 508A, CAN/CSA-C22.2 No. 14-13, LADBS Approved DVP-120LA 36CF91 
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TEST INSTRUMENTS 
Air Quality Counters & Meters 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


23V750 


Formaldehyde Test 
3UUL4 


4wDT2 


© ALNOR 


4WDT2—Intuitive keypad for easy setup: Up to 3 
channels of simultaneous data with selectable middle 
channel. Internal memory stores up to 1500 sample 
records. Includes probe, tubing, and NIST calibration 
certificate. 


EXTECH 


INSTRUMENTS 


Air Particle Counters 


= Flow rate: 0.1 cfm 

Data sets can be stored and downloaded for analysis 
and reporting. Each includes zero filter, software, carry- 
ing case, AC power supply, and battery. 


23V750—6-channel instrument has easy-to-use 
graphical interface. Stores up to 5000 sample records 
on micro SD card (4 GB card included). Includes tripod 


30JZ52—Simultaneously measures and displays 6 
channels of particle sizes. Measures air temperature, 


and USB cable. humidity, dew point, and wet bulb. Includes NIST trace- 
able calibration certificate. 

No. of Relative Mfr. Item 

Particle Size Display Channels Humidity Range Temp. Range — Brand Мой! Мо. 
0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 and 10 um Color Display 6 0 to 100% 32° to 122°F GA — ___23V750 
0.3, 1.0 and 5.0 um Backlit Graphical Display 3 20 to 95% 41° їо 95°F TSI Alnor 9303-01 4WDT2 

30JZ52 i -14° to 140°F 

0.3, 0.5, 1.0, 2.5 and 10um 2.8 in TFT Color LCD 6 О to 100%RH (-25° to 60°C) Extech VPC300 30JZ52 


= Simultaneously measures and displays 6 channels 
= Customizable display, sample method, 

and alarm settings for sample count 
= Stores up to 10,000 samples 


Indoor air quality troubleshooter/monitor can be used in industrial 
cleanrooms to monitor particle concentrations and help measure filter 
efficiency. Features onscreen trend graphs for quick-and-easy analysis. 
Data can be downloaded via USB memory stick or the included USB and 


= NIST traceable Ethernet cables. 

Concentration Flow Mfr. Item 
Particle Size Range Rate Count Modes С Includes 5 _ Model No. 

" ; Ethernet Cable, Filter, Filter Adapter, Getting Started Manual, Instrument 
ig mom: 10% ca 0.1 cfm ин Cradle, Power Adapter W Intl Power Adaptor Set, USB Cable, Users Fluke-985 207194 


Manual on CD, and Hard Carrying Case, nlet Protective Cap 


Multi-Contaminant Kit 
6JHR7 


Radon Test 
6JHRO 


Organic Vapor Test 
3UUL7 


Indoor Air Quality Screening Kits 


Test indoor areas for airborne pollutants that may pose potential health or safety risks, such as mold, dust, gases, or vapors. These kits are commonly used to 
screen facilities that use HVAC systems to ensure filtration and ventilation systems are working properly. Collected samples are sent to a lab for processing and 


results. 


Item 
Single-Contaminant Kits 
Allergen Screen Check 
Bacteria Screen Check 
Bed Bug Check Kit 
Dust Mite Screen Check 
Fiberglass Screen Check 
Formaldehyde Screen Check 


Fungus Test Kit 


ndoor COVID Surface Test 10 
ndoor COVID Surface Test 5 
Lead Test 


Legionella Test Kit 


Mold Screen Check 

MYCOTOX Screen Check 
Organic Vapor Screen Check 
Radon Screen Check 

Smoke Particulate Screen Check 
Staphylococcus Screen Check 
Multi-Contaminant Kits 


Environmental Diagnostic Kit 


Indoor Air Quality Test Kit 
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Mfr. Item 
Includes Model No. 
Sample Collection Device for 1 Surface Sampling ASC 3UEKS 
Sample Collection Device for 1 Surface Sampling BSC 3UUK4 
Includes bed bug sampling trap, and instructions BBSC 60XZ64 
Sample Collection Device for 1 Surface Sampling DMSC 3UUK1 
Sample Collection Device for 1 Surface Sampling FSC 3UEK8 
Sample Collection Device for 1 Air Sampling FOSC 3UUL4 
Sample Collection Device for 1 surface sampling location, instructions, return post-paid FNGSC  60Х265 
envelope and chain of custody. Includes Lab Analysis and final report. 
10 Sampl collection swabs and vials, instructions, return post-paid envelope and chain of custody 00/14  60X262 
5 Sampl collection swabs and vials, instructions, return post-paid envelope and chain of custody. Includes Lab Analysis and final report. COV5 60XZ61 
Sample Collection Device for 8 Surface Sampling LC 6JHR2 
Sample Collection Device for 1 sampling location, instructions, return post-paid envelope and LSC 60Х763 
chain of custody. Includes ЕШТЕ СОС Certified Lab Analysis and report. 
Sample Collection Device for 1 Surface Sampling MSC 3UEK2 
Sample Collection Device for 1 Surface Sampling MTSC 6JHR1 
Sample Collection Device for 1 Air Sampling OVSC 3UUL7 
Sample Collection Device for 1 Air Sampling And National Environmental Laboratory Accreditation Program (NELAP) Accredited RSC 6JHRO 
Sample Collection Device for 1 Surface Sampling SPSC 6JHP9 
Sample Collection Device for 1 Surface Sampling SSC 6JHP8 
10 Aerobiology Cassettes, 10 Surface Microscopy Bio-Scan 400, 5 Dust Allergen Screen EAS 6JHR6 
20 Aerobiology cassettes, 20 Dust Allergen Screen, 20 Surface Microscopy Preparations, Digital EAP 6JHR7 
Timer, Heavy Duty Carry Case, High Volume Pump, Telescopic Stand, Vinyl Tubing 
(20) Aerobiology Cassettes, (20) Dust Allergen Screen, (20) Surface Microscopy Preparations, 2 Carrying Cases 

with Wheels, 3 .5 micron Particle Counter, Digital Timer, High Volume Pump, Single Stage Bio-Aerosol Sampler, EAPP 6JHR8 

Tegacopic Stand, Vacuum for Dust Allergen Screen Sampling, Vinyl Tebing Wall Moisture Meter 
2 Surface Microscopy Slides, З Aerobiology (air-o-cells) Cassettes, Lab nalysis, Mini-Pump EA2 6JHR3 
4 Surface Microscopy Slides, 5 Aerobiology air- n -cells Cassettes, Mini-Pump EA4 6JHR4 
7 Surface Microscopy Slides, 8 Aerobiology (air-o-cells) Cassettes, Mini-Pump EA5 6JHR5 
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Air Quality Meters 
and Analyzers 


Help monitor indoor air quality (IAQ) in occupied 
spaces. Each instrument employs a nondispersive 
infrared (NDIR) carbon dioxide sensor. 


Amprobe Handheld CO, Meter—Portable 
meter provides instant feedback in offices, 
production floors, schools, and hospitals. Features 
easy-to-read large LCD with simultaneous CO», 
temperature, and relative humidity (RH) readings. 
Includes hard carrying case. 


SAER6 1VXT4 


Extech IAQ Analyzer—Features continuous and 
manual datalogging including min./max. with time 
stamp. High/low audible and visual alarms. Stores 
99 manual/20,000 continuous readings. Includes 

software and RS-232 cable. 


Extech IAQ Carbon Dioxide Meter—Checks for 
C0» concentrations, measures temperature and 
relative humidity, and displays calculated dew 
point and wet bulb. Programmable CO; audible 
alarm. Transmits continuous readings to PC via 
USB cable. Includes data acquisitions software. 


TEST INSTRUMENTS 
Air Quality Meters & Analyzers 


EXTECH ‘@|ALNOR 


Extech Portable IAC CO, Meter— 
Measures carbon dioxide, temperature, 
humidity, dew point, and wet bulb. 
Calculates 8-hr. and 15-min. TWA. 
Programmable audible alarm and backlit 
triple LCD. Includes software, RS-232 cable, 
and carrying case. 


TSI Alnor IAQ Tester—!AQ-Calc cost- 
effective meter features a low-drift NDIR 
sensor and a sampling function that records 
multiple-point measurements. Includes cali- 
bration certificate and carrying case. 


Extech IAQ 60/00; Meter —Checks 

CO and CO, concentrations, measures 
temperature and relative humidity, and 
displays calculated dew point and wet bulb. 
Calculates 8- hr. and 15-min. time-weighted 
average (TWA). Datalogs up to 32,000 
points. Includes USB cable, software, and 
case. 


30ZV04 9XJ81 3JXZ8 
Relative 
Carbon Dioxide Humidity Auto Data Power Mfr. Item 
Description Concentration Temp. Range Range Power Off Hold Display Source Model No. 
Атргође 
Hand-Held Carbon Dioxide Meter 0 to 9999 ppm 14? to 140?F 0 to 95% Yes Yes Triple Line LCD (4) AA Batteries C02-100 БАЕВб 
Extech 
Carbon Monoxide/Carbon Dioxide IAQ Meter 010 9999 ppm -5° to 140°F 0 to 99.9% Yes Yes Triple LCD (4) AA Batteries C0260 404К04 
Indoor Air Quality Analyzer 1 to 6000 ppm -4° to 140°F 10 to 95% — Yes Васк Lighted LCD — Six AAA Batteries EA80 1VXT4 
Indoor Air Quality Carbon Dioxide Meter 010 9,999 ppm 14° їо 122°F (-10° to 50° С) 10% to 90% Yes Yes Dual Backlit LCD (6) AAA Batteries C0240 307/04 
Portable Indoor Air Quality CO2 Meter 0 to 5000 ppm 14 to 140*F 0.0 to 99.9% No No = — C0250 9XJ81 
TSI Alnor 
Indoor Air Quality Tester 0 to 5000 ppm 40 to 113 F = No No Multiline LCD (4) AA Batteries 7515 3JXZ8 


ASPIRATOR KIT 


Carbon Monoxide 
Aspirator Kit 
4WR68 


Fluke-C0-205 


Kit for use with 4TP97 
Mfr. Item 
Description. Model No. 
Carbon Monoxide  Fluke-c0-205  4WR68 


Aspirator Kit Fluke CO-220 


4TP97 


Indoor Air Quality Meters 


Fluke 922 


Fluke 971 1CWLS 


5YE63 


Diagnostic tools help control indoor environments 
and manage energy use, providing automated 
measurements, data collection, and analysis. 


FLUKE C0-220 CARBON MONOXIDE METER 
Beeper triggers with increasing frequency as CO 


level rises. Bright backlight makes it easy to view 
the large LCD screen under dim lighting. 


Temp. Relative 
Range Humidity Range Air Pressure Range 
-4? to 140°F 5 to 95% — 


+4000 Pascals, +400 mm 
H20, +40 mbar, +0.6 psi 


+4000 Pascals, +400 mm 
H20, +40 mbar, «0.6 psi 


32° to 122°F 


32° to 122°F 
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FLUKE 971 TEMPERATURE 

HUMIDITY METER 

= Measures dew point, wet bulb 
temperature, and humidity 

= 99-record storage capacity 

= 0.1°F/0.1°C resolution 

Backlit dual display. 


FLUKE 922 AIRFLOW METER/MICROMANOMETER 
= Measures differential and static pressure, 

air velocity, and flow readings 
= Min./max./avg./hold 
Duct shape and size are user-defined for maximum air flow accu- 
racy. Colored hoses help with proper interpretation of pressure 
readings. 


co 
Measurement Mfr. Item 
Air Velocity Air Flow Range Range Includes Model No. 
= = 0 to 1000 ppm Instructions FLUKE-CO-220 4TP97 
— — — Operation Manual Fluke-971 5YE63 
250 to 0 to 99,999 cfm, 0 to 99,999 (2) Rubber Hoses, 12 in. Pitot Tube, 


Fluke 922 Airflow Meter, Hard Carrying FLUKE-922/KIT 1CWL6 


16,000 fpm m3/hr, 0 to 99,999 V/s Case, ToolPakTM Wrist Strap 
250 to 0 to 99,999 cfm, 0 to 99,999 Carrying Case, (2) Rubber T 
16,000 fpm m3/hr, 0 to 99,999 1/5 Hoses, Wrist Strap Fluke-922 10М15 


TEST INSTRUMENTS 
Anemometers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1RK12 also measures relative 


i 


and temperature or wind chill, 
feature selectable averaging mode. 


and 


( (mps) (mph) ШІН 
Vel. (fpm Vel. (mps Vel. (mph FM Temp. Range 
Waterproof, Pold-Up Pocket seb 
100 to 5,500 fpm 0.5 to 28 mps 1.1 to 62.5 mph — 0° to 122°F 
Waterproof, Fold-Up Pocket Anemometer with RH and Dew Point 
100 to 5,500 fpm 0.5 to 28 mps 1.1 to 62.5 mph — 0° to 122°F 
Heat Index, Barometric Pressure, and Visible Light or UV 
80 to 3937 0.4 to 20 0.9t045 0.87 to 1,271,300 cfm 32° to 122°F 
30ZP37 Mini Vane Thermo-Anemometer 
216 to 3,936 fpm 1.1 to 20 mps 0.5 to 44.7 mph = 5° to 122°F 


EXTECH Acuw RITE. 


INSTRUMENTS 


C 


Heat Index—Measures humidity and 
temperature (air and PT1000 thermistor), 
plus heat index and barometric pressure. 


Pocket Anemometers EXTECH 
Waterproof Fold-Up— humidity from 10% to 95% and dew point Also measures visible light from 
Simultaneously display air velocity from 32° to 122°F. 0 to 1860Fc (20,000Lux). 


Mini Vane—Has a built-in 
compass and provides wind 
direction and 360? readings. 


Power Mfr. Item 
Display Source Model Мо. 
DualLCD ^ CR2032 Battery 45118 4XX70 


9,999 Count LCD CR2032 Battery 45158 1RK12 
Backlit LCD (82032 Battery EN100 302Р37 
LCD — 45168CP 40GR97 


AMPROBE Ж Kestrel" 


e | ALNOR 


TEST iNSTRUMENTS™ 


WESTWARD 


CFM/CMM Thermo-Anemometers 


TSI Alnor?—Store up to 12,700 samples. 


12A182 also measures humidity and 
stores 26,500 readings. 


Westward—lncludes interchangeable 
probes. 


UEI Test Instruments™—Also 


БАЕР 136529 jorge 43Y053 Amprobe9— Pocket size unit also measures relative humidity, and wet and 
measures humidity, dew point, wet bulb, dry bulb. 
j i i : ; А 
f and ШІНШІ Cone Kit—Quick, easy air flow 
Kestrel—49KA91 has a compass, and measurements for common size ducts. 
Ti SUMED argues АНЛА Жай» Ав) measures uri, 
win ds eed. 9U521 measures dew E altitude, and wind chill, calculates heat 
relatie humidity, wind chill, and heat” index, and keeps records for high and 
stress index 8D481 measures water and FON temperatures. Can Бе mnounted on 
: : е tripods with 1⁄4" 20-thread fitting. 
3TFP2 snow temperature, as well as wind chill. 
12A182 
Auto STANDARD | МТ 
Sensing Humidity Power Data Mfr. Item Item 
Method Vel. (fpm) Vel. (mps) Vel. (mph) Air Volume Temp. Range Sensing Off Hold Display Model No. No. 
Anemometers with IR Temperature 
Extech 
-58° to 500°F (IR), 
80 to 5,900 fpm 0.4 to 30 mps 0.9t067 mph 010 999,999 cfm 14° to 140°F (Air) No Yes Yes 9,999CountLCD AN200 | 1PKZ5 — 
Rotating Vane S s 
80105,906 pm 0.4 030 mps 0.91067 mph 010 999,999 cfm E (y No Yes Yes 9,999CountLCD AN200 | — 5GCD6 
Кото Yate 80 10 5,900 fpm 0.4t030mps 0.91067 mph Oto 9,999 cfm 14° to 140°F No Yes Yes Dual LCD AN100 | — 5GCD5 
Anemometers 
Acurite 
Rotating Vane 0to1,990fpm 01027 mps 0 to 60 mph — -40° to 158°F Yes Yes No LCD 00256M | 53DP70 — 
Amprohe 
Rotating Vane 60 to 3,937 fpm 1.1t020mps 0.5 to 44.7 mph — 32° to 122°F Yes — Yes Yes LCD TMA5 | 5AER4 — 
Extech 
-148° to 2,192°F (Type J), 
79 to 6,890 їрт 0.4to35mps 0.9 to 78.3 mph — -148? to 2,372°F (Type No Yes Үеѕ 9,999 Count LCD 501300 | 6YNG6 6YNG7 
K), 32° to 158°F (Air) 
80 to 4,930 fpm 0.4to25 mps 0.910 55.9 mph = 32° to 122°F No Yes Yes 9,999 Count LCD 501310 | 136529 — 
Rotating Vane 98 to 3,937 fpm 0.5 to 20 mps — 0 to 99,999 cfm -4° to 140°F Yes Yes Үеѕ Dual LCD AN340 | 43Y057 21YE24 
and Thermistor 40 to 5,900 fpm 0.2 to 30 mps — 0 to 99,999 cfm -4? to 140°F No Yes — Yes Dual LCD АМ300 | 43Y053 21YE21 
40 to 5,900 fpm 0.2 to 30 mps = 0 to 99,999 cfm -4° to 140°F Yes — Yes Yes Dual LCD AN310 | 43Y055 | 21YE22 
100 т 0.51035 mps 1.1 to 78.3mph 010 999,900 cfm 32° to 176°F No Yes Yes 9,999CountLCD 407113 | 1BP96 | 4HRF4 
80 to 5,900 fpm 0.4 to 30 mps 0.9 to 67 mph 0 to 9,999 cfm 14° to 140°F No Yes Yes 1,999 Count LCD — AN100 | 1PKZ4 — 
Kestrel 
118 to 7,874 un 2. Reflective 3 7 "E 
Rotating Vane fpm 0.6to 40 mps 1.3 to 89.5 mph No Yes Үеѕ Digit LCD 0810 8UME8 
118to 7874 0.6 to 60 0.4 to 89 = -20° to 158°F Yes Yes Yes LCD 0855YEL| — 49KA91 
118to 7,874 un 90 o Reflective 3 % NE 
Rotating Vane fpm 0.6to 40 mps 1.310 89.5 mph 20° to 158?F No Yes Yes Digit LCD 0820 8D481 
and Thermistor 415157874 061040 1.3 to 89.5 = -20° to 158°F Yes — Yes — Yes ШЫ 0830 | — 9U521 
TSI Alnor 
Hot Wire 010 9,999 їрт 01050 mps == 0 to 999,999 cfm 14° to 140*F Yes Yes — Yes Graphic LCD 9565 = 12A182 
Hot Wire and 0 to 6,000 їрт 01030 mps == = 0° to 200°F No No No LCD 9535-A — 3MPD3 
hermistor Oto 6,000fpm 010 30 mps = = 0° to 200°F No No Ко LCD 9535 — 3MPD2 
UEI Test Instruments 
Rotating Vana. 99 to 3,937 fpm 0.5 to 20 mps — 01099,999 cfm -4° to 140°Е (-20° to 60°C) + Yes — Yes Yes 1.38x2.13inLCD DAFM3B | 9WP68 = 
Westward 
Hot Wire: 40 А 
i Hot Wire: 0.2 to Vane 0.9 to 55.9 
Rotating Vane 103,900 fhm, 20 mps, Vane: mph/Hot Wire - -5° to 175°F No Yes Yes Dual4DigitLCD ЗТЕР2 | 3TFP2 = 
and Hot Wire Vane: 80 to 
0.4to25mps 0.5 to 44.7 mph 
4,900 fpm 
Air Flow Cone Adapter Kit 
Extech 
For Use With AN300, AN310 and AN320 Large Vane Anemometers AN300-C | 43Y054 — 
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TEST INSTRUMENTS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Anemometers & Ultrasonic Leak Detectors 


J 
[Ust 
EXTECH ©) лмо (IER 24A466 


Hot Wire Thermo-Anemometers 
"| 13G530 ! 


ЗМРЕ6 


Dual-purpose instruments measure temperature and ир to 99 readings, or use included SD card to data log 


air speeds in ducts and ventilating systems. up to 20 million readings in Excel? format. 

DWYER® TSI ALNOR® 

Shows simultaneous air velocity or air flow and 1UCY4—40" telescoping straight probe. 

temperature on high-contrast backlit LCD. Stores up MM 

to 99 readings. 8" stainless steel probe is etched with 10бҮ6 and 1UCY7—Both have 42" articulated 

insertion depth marks. probe. 1UCY7 also measures relative humidity to 9596 
(396 accuracy) and calculates dew point and wet 


EXTECH® bulb temperature. 
3MPE6,5GCD3, 4KC29 and 5ZT04—Simultaneously UEI TEST INSTRUMENTS™ 


pan 2. 4. Юю m Directly captures air temperature, relative humidity, 
or enin: В ping p 9 and air velocity. Calculates wet bulb temperature, 
penings. dew point temperature, and air volume. Air volume 
3MPE6 and 5GCD3 also measure air flow in cfm/cmm is displayed in real-time, or choose a timed average 
and display instantaneous or 20-pt. average air flow with start/stop capabilities to traverse ductwork. Also 


down to 40 ft./min. Probe extends to 3 ft. features 0.7" small diameter air vane on 39" long 
4KC29 and 57704 include 37" telescoping probe and telescoping probe. Includes hard carrying case, 9V 4KC29 
n battery, and manual. 
40" cable. 
TESTO 


Optional Data Acquisition Software 1CLF1 is available . : | 
Determines air velocity, temperature, and volume 


on Grainger.com. : д A 1UCY7 
: flows. Via Bluetooth®, readings are transmitted 35Wcos 
136530 and 36FW25—Selectable sampling rate of ^ wirelessly to convenient app-based operation on 
1 to 3600 sec. Display simultaneous air velocity and ^ smartphone or tablet. 
temperature. Telescoping probe. Accept Type J/K ther- 
mocouple for high-temperature measurement. Retain 
STANDARD | NIST 
Data Mfr. Item Mfr. Item 
Vel. (fpm) Vel. (mps) Vel. (mph) Air Velocity Accuracy Temp. Range Interface Logging Model No. Model No. 
wyer 
тен Ірт 010 30 mps 67 mph +3% -40° to 212°F — No 471B-1 24A466 — — 
ес! 
40103,346 pm — 0.21017 mps 0.910 38 mph +5% +5 Digits 32° to 122°F RS-232 No 407119 ЗМРЕб 407119 — 5GCD3 
40 to 3,940 fpm 0.21020 трѕ 0.510 45 mph 23% 32° to 122°F RS-232 No 407123 4KC29 407123 57104 
40 to 3,940 fpm 0.2 to 25 mps 0.510 45 mph +5% 32° to 122° SD CardandPC Үев — — SDL350 36ҒМ/25 
4010 3,2401рт 0.21025 mps 0.510 45 mph 25% 32° to 122°F RS-232 Yes SDL350 130530 — — 
Testo 
+0.1 mps +5% (0 to 2 mps), +0.3 mps +5% 
0t06,000fpm 01068 трѕ  0.12t068 mph (210 15 mps), +19.7 fpm +5% (010394 -4° їо 140^F Bluetooth 4.0 No 0560 1405 01 492252 — — 
fpm), +59.1 fpm +5% (394 to 2,953 fpm) 


TSI AI 
0 10 4000 fpm 01020 mps = 25% 0° to 200°F = No = = AVM410 —— 1UCYA4 
0t06,000fpm 01020 mps — +3% 0° to 200°F USB Yes — — AVM430-A —1UCY6 
0to6,000fpm 01020 mps — +3% 14° to 140°F USB Yes = = AVMA40-A — 1UCY7 
UEI Test Instruments 
99 to 3,937 рт 0.51020 mps — +3% -4° to 140°F Digital No DAFM4  35WC98 — — 
Ultrasonic Leak 55EP59 
Detectors AMPROBE SPECTROLINE* сан 
Diagnose problems before they result in major Contact probe helps diagnose internal components 
breakdowns. Units detect ultrasonic sound produced without disassembly. Probe reaches into tight spaces. 
by pressurized leaks, vacuum leaks, arcing electrical = 10 to 10,000 Hz AC frequency response 
... equipment, and faulty seals and Bacharach®—6JHN8 simultaneously detects 
g ` vacuum and high-pressure leaks. Includes a fold- 
Amprobe®—Parabolic shield reduces background able headset. Other instruments have an internal 
noise. Extension tube for difficult or dangerous areas. sensor and hard hat-compatible headphones. 6JHP2 55NH89 
= 20,000 to 90,000 Hz AC frequency response employs 2 software-controlled sensors. 6JHP4 has 


multiple detection bands, including unique acoustic 
bands. 
= 34,000 to 42,000 Hz AC frequency response 


Spectroline®—Solid-state circuitry enhances sensi- 
tivity and simplifies operation. Touch-control pad with 


5-LED signal-intensity indicator and audible alarm. 6JHP3 
Item Includes 
Amprobe 
Leak Detector (4) AA Batteries, Earbuds, PB-1 Power Parabola, Receiver, Soft Carrying Case, TE-1 Tubular Extension, TEA-1 Flexible Tubing Adapter ULD-405 X 60UN26 
i (2) AAA Batteries, (4) AA Batteries, Flexible Tubing Adapter, Hard Carrying Case, " 
Ultrasonic Leak Detector Headphones, Power Parabola, Receiver, Transmitter, Tubular Extension ULD-420 55ЕР59 
Bacharach LED Bar Graph 28-8001 6JHPO 
" аг бгар - 
Compact Ultrasonic Leak Detector | Sound Blaster : | 28-8011 6JHP1 
3 Foot Extension Probe, 6 in Wave Guide, Hard Carrying Case, Hard Hat Compatible Headphones, Instructions, Touch Probe 28-8003 ^ 6JHP4 
Ultrasonic Inspection System 3 Foot Extension Probe, 6 in Wave Guide, Hard Carrying Case, Headphones, Instructions, 28-8013 6JHP5 
Sound Blaster Ultrasonic Sound Generator, Touch Probe 
А eadphones, Instructions, Sound Blaster Ultrasonic Sound Generator - 
Ultrasonic Leak Detector Folding Headphones, Instructions 28-8002 6JHP2 
Hard Hat Compatible Headphones, Instructions, Sound Blaster Ultrasonic Sound Generator 28-8012 6JHP3 
Spectroline 
Ultrasonic Leak Detection (2) D Alkaline Batteries, Air Probe, Carrying Case, Contact Probe, Noise-Canceling Headphones, Ultrasonic Emitter, Ultrasonic Receiver SPI-MDT 55МН89 
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Combustible Gas Leak Detectors 


Handheld service instruments help identify unsafe concentration of gas near furnaces and other equipment. 


Detects 


Acetone, Acetylene, Alcohol, Ammonia, 
Butane, Combustible Refrigerants, 
Gasoline, Hydrogen Sulfide, Methane, 
Naphtha, Natural Gas, Propane, Smoke, 
Solvents, Steam, Thinners, Volatile Jet Fuel 


Acetone, Acetylene, Alcohols, 
Ammonia, Benzene, Butane, Ethane, 
Ethanol, Ethylene, Gasoline, H.Sulfide, 
Hydrogen, Industrial Solvents, 
ISO-Butane, Methane, Methyl Ether, 
NOL, Propane, Toluene, Xylene 
Acetone, Acetylene, Ammonia (R717), 
Chlorine, Ethane (R170), Ethylene, 
Gasoline, Hydrogen, Hydrogen 
Sulfide, Iso-Butane (R600a), 
Methane, Methanol, Methyl Chloride, 
Methyl Ether, Propane (R290) 
Acetone, Acetylene, Benzene, Butane, 
Ethanol, Ethylene Oxide, Gasoline, 
Hexane, Hydrogen, Industrial Solvents, 
so-Butane, Methane, Methanol, Naptha, 
Natural Gas, Paint Thinners, Propane 
Acetone, Acetylene, Benzene, Butane, 
Ethanol, Ethylene Oxide, Gasoline, 
Hexane, Hydrogen, Industrial 

Solvents, Methane, Naptha, Natural 
Gas, Paint Thinners, Propane 

Acetone, Alcohol, Ammonia, Benzene, 
Butane, Ethylene Oxide, Gasoline, 

Halon, Hydrogen Sulfide, Industrial 
Solvents, Jet Fuel, Lacquer Thinners, 
Methane, Naphtha, Natural Gas, 
Propane, Refrigerants, Toluene 
Acetone, Alcohol, Ammonia, Butane, 
Carbon Monoxide (Not To Quantify), 
Ethane, Gasoline, Hydrogen Sulfide, 
ndustrial Solvents, Jet Fuel, Lacquer 
hinner, Methane, Naptha, Natural 

Gas, Propane, Smoke, Steam 


<a Eg- 


Sa 


Acetone, Alcohol, Ammonia, 
Butane, Gasoline, Halon, Hydrogen 
Sulfide, Industrial Solvents, Jet Fuel, 
Lacquer Thinner, Naptha, Natural 
Gas (Methane), Propane, Steam 


Butane, Diesel, Gasoline, Kerosene, 
Methane, Natural Gas, Propane 


Butane, Diesel, Gasoline, Kerosene, 
Methane, Natural Gas, Propane (LPG) 


Butane, Diesel, Gasoline, Most Other 
Flamable Gases, Natural Gas, Propane 


Butane, Methane, Natural Gas, Propane 


Carbon Monoxide, Combustible Gases 


Combustible Gases 


Combustible Gases, Refrigerant Gases 


Methane, Natural Gases, Coal Gases, 
Hexane, Propane, Ethane, Butane, 
Pentane, Isopropyl Alcohol, Halogenation 
Hydrocarbon, (Methanol, Ethanol, 

Butanol) Aether, Ketone (Butone, Protone), 
Hydrogen, Toluene, and Other Compounds, 
(Gasoline, Industrial Solvent, Lacquer, 
Refrigerant, Sulfur Dioxide, Ammonia, 
Sulfured Hydrogen, Acetic Acid, Etc.) 
Methane, Propane 


Methane, Propane, Butane and More 


N20 


Natural Gas 1000 to 6500 PPM, 
Propane 500 to 6500 PPM 


Find even MORE on Grainger.com® 


Features 


NIST Calibration 


LCD and LED Dual Display 


15 in Probe, 30 Seconds 
Warmup Time, Instantaneous 
Response, Variable Sensitivity 


Auto Calibration 


Automatic, LED, Loud Audible 
Ticking Rate, Self Check, Self 
Storing 20" Flexible Probe 


Fully Adjustable Thumbwheel 


16 in Flexible Gooseneck 


Adjustable Tick Rate, Fast 
Response Time of Less Than 
Two Seconds to 40% LEL, 
Precision Sensor Detects, 
Separate User Adjustable 
Alarm for Predetermined Level 
Detection, Visual Leak Detection 


LEL% Reading 2.1% to 100% 


Auto Zeros, Fits in Shirt Pocket, 
Low Power Semiconductor 
Sensor, Responds Instantly, 

Sensitive to 1000 ppm (Methane) 

16 in Gooseneck Wand, 
Backlighted Display, Thumb 
Wheel Tick Rate Adjuster, Visual 
Display and Tip Signal Indicators 


Calibrated, Catalytic 
Combustion Sensor 


16 in Flexible Probe, Auto 
Zero, Backlight, Low Power 
Semiconductor Sensor, Sensitive 
to 50 ppm (Methane) 

16 in Flexible Probe, Earphone 
Jack, Low Power Semiconductor 
Sensor, Sensor Test and 
Automatic Zero at Startup, 
Thumbwheel Adjustable Tic Rate 
13 in Flexible Probe, Audible 
Alarm, Backlit LCD Screen, Digital 
Bar Graph, Quick Response 
Automatic Sensitivity, Flashing 
Probe Tip, Low Battery Indicator 
and Interchangeable Sensors 


Flexible Probe; Low Battery 
Indicator; Variable Sensitivity, 
As Low As 5ppm (Gasoline); 
Instantaneous Response Time; 
Less Than 110 Seconds in 25, 

60%RH Warm-Up Time); Double 
Color LED Indicates Charge State 


16 in Probe, Direct 

Reading up to 100% LEL, 

Instantaneous Response 

16 in Probe, Direct 
Reading up to 100% LEL, 
Instantaneous Response 

Infrared Technology,Internal Pump 

and Self-contained Purge-air Bag 


Bulit-in Static Discharge Test 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Gam sens, [їй 


Measuring 
Range 


20 ppm 
(Methane) 


50 ppm 
(Methane) 


Less Than 50 
ppm (Methane) 


0 to 999 ppm 


Greater Than 
1,000 ppm 


0 to 19.9% LEL, 
0 to 9999 ppm 
Combustibles 


Natural Gas 
at 4,000 ppm, 
Propane at 
2,000 ppm 
0 to 2,000 
ppm CO, 0 to 
9,999 ppm 
Combustibles 


10 ppm 


О to 100% LEL 


50 ppm to 100% 
LEL Methane, 
Propane 
10 ppm to 100% 
LEL Methane, 
Propane 


0 to 1,000 ppm 
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Brand 
UEI Test 
Instruments 
UEI Test 
Instruments 
UEI Test 
Instruments 


General 


Bacharach 


Bacharach 


UEI Test 
Instruments 


Extech 


UEI Test 
Instruments 


Test Products 
Intl. 


Test Products 
Intl. 
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General Tools 


Bacharach 


General 


Amprobe 
Sensit 
Sensit 


Bacharach 


Extech 


Mfr. 
Model 


CD100A-N 
CD200-N 
LPKIT-N 


CGD900 


TIF8900 


19-7075 


19-7051 


CD100A 


E240 


CD200 


HXG-2D 


725A 


721 


PNG2000A 


775 


7208 


NGD269 


19-8038 


NGD8800 


GSD600 


907-GRNGR-01 


906-00000-08 


3015-4790 
FG100 


Item 
No. 


49CK92 
49CK93 
49CK97 


6YPT4 


3UCH3 


4LU63 


3JYN5 


8EUNG 


2ELP8 


9GH90 


36M829 


3JYN7 


6GDP4 


3JYL8 


3JYP8 


3JYN1 


488706 


2XFE4 


3KXES 


ДЕКВ2 


367581 


367592 


220058 
4GE83 
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TEST INSTRUMENTS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Combustion Analyzers 


Portable Combustion Analyzers 


Units all utilize the B-Smart carbon monoxide (CO) sensor. 
INSIGHT Plus sensor measures 0 to 4000 ppm with integral 
NOx filter. InTech has 0 to 2000 ppm CO sensor. Feature 
internal sampling pump and print capability. 


= Draft pressure: 100" WC 
= Calculate CO», CO air free, and excess air 


Fyrite InTech Residential Analyzers—Basic electronic 
analyzers calculate the efficiency of residential furnaces 
and combustion appliances. Lightweight and easy to use for 
routine service calls. Turn it on, select 1 of 6 fuels, and see 
quick results on the digital display. 

= Measure stack and ambient temperature, 02, and CO 

= Calculate С0;, CO air free, and excess air 


Fyrite INSIGHT Plus Combustion Analyzers—5-in-1 
residential/commercial testers analyze steady-state 
combustion and efficiency of 9 selectable fuels. Backlit 
LCD with zoom and full-color display with dynamic graph- 
ing enhance combustion process analysis. 0, sensor life 
indication. Proprietary Tune-Rite troubleshooting software 


is included. 
i Combustion |Primary/Ambient 
= Color graph screens show stack hot spots and trending Series Efficency Air femp. Stack Temp. | Excess Air БЕТТ; 
= Measure combustion/ambient and flue gas InTech | 0.1t0100% | -4to212°F |-410 1202°F | 0 to 250% 
temperature, 0,, CO, and draft/differential pressure INSIGHT | 0.1 to 100% -4 to 600°F | -4 to 1202°F | 0 to 250% 
Carbon Monoxide Mir. Item 
Measurement Range Includes Model No. 
Fyrite® INSIGHT® Plus Combustion Analyzers 
0 to 4000 ppm 4 AA Batteries, Hard Carry Case, Long Life 02 Sensor Installed, Probe, Rubber Boot, Spare Filters, User Manual 0024-8517  36M793 
8 AA Batteries, Hard Carry Case, IrDA Printer, Long Life 02 Sensor Installed, Probe, Rubber Boot, Spare Flters, USB Cable, User Manual, User Software 0024-8518 36М794 
Fyrite? InTech? Residential Combustion Analyzers 
4 AA Batteries, Hard Carry Case, Probe, Rubber Boot, User Manual 0024-8523  36M790 
0 to 2000 ppm 4 AA Batteries, Probe, User Manual And Soft Case 0024-8511 36М788 
8 AA Batteries, Hard Carry Case, Printer, Probe, Rubber Boot, Spare Filters, USB Cable, User Manual, User Software 0024-8512  36M789 
787DK4 


36H452 3JYG6 
cin 
Combustion System Analyzer Kits © Fini el 
TESTO TEST PRODUCTS INTL. 36H167 


= Measure 02, CO, temperature, and draft pressure 

= Calculate С0;, excess air (EXA), and efficiency 

Testers are ready to use after a fast, 30-sec. warmup. Magnetic back for 
hands-free operation. 2-line backlit display. Available with an IR printer. 


36H452 and 36H453 

= Measure 02, carbon monoxide (CO), temperature, and draft pressure 
= Calculate С0;, excess air (EXA), and efficiency 

Testers are ready to use after a fast, 30-sec. warmup. Magnetic back for 
hands-free operation. 2-line backlit display. Available with an IR printer. 


co 
0; Measurement C0; Primary/Ambient 
Concentration Range (PPM) Concentration — Air Temp. Pressure/Draft 
Testo 
010 602 max -4° їо 212°Е -16to +16 In. WC - Pressure, 
Oto 21.0 vol% 0104000 “Calculated (20° to 100°C) -8 to +8 In. WC - Draft 
010 C02 max -4° їо 212°Е -16to +16 In. WC - Pressure, 
Oto2t.0vol% 0104000 “Calculated (20° to 100°C) — -8to«8 In. WC - Draft 
Oto С02 max -4° їо 212°Е -16to +16 In. WC - Pressure, 
01021.0vol/; 0104000 “Calculated (20° to 100°C) -8 to +8 In. WC - Draft 
0to C02 тах -4° їо 212°Е -16to +16 In. WC - Pressure, 
01021.0у0% 0104000 “Calculated (20° to 100°C) -8 to +8 In. WC - Draft 
Test Products Intl. 
" " -15 kPa to +15 kPa, -150 
01025% Oto 10,000 07025% > D 10006) mBar to +150 mBar, 
-60 to +60 In. WC 
UEI Test Instruments 
0 to 21% 0 to 10,000 0 to 20% 32° to 112°F +0.4 in WC to +32 in WC 
0 to 21% 0 to 10,000 0 to 20% 32° to 112°F +0.4 in WC to +32 in WC 


-20 to +20 In WC 


= Measure CO and CO, 

= Calculate 0;, efficiency, excess air, and ratio 
= Analyze CO 

Full-system diagnostic analyzers help reduce 
fuel costs. 


UEI TEST INSTRUMENTS 


787DK4 and 787DK5 

= Measure 0%, CO, CO, inlet and flue 
temperature, and differential pressure 

= Calculate efficiency, net temperature 
differential, excess air, and CO/CO, ratio 


a Kit for gas leak detection and 
pressure measurement 
= Dual-input to measure 
pressure to +60 InWC 
(inches water column) 
Senses combustible, noncombus- 
tible, and toxic gases. Includes 
combustible gas leak detector and 
electronic manometer. Measures 
іп 11 scales: іпНг0, psi, bar, mBar, 
kPa, inHG, mmHG, ozin, FtH,0, 
cmH;0, and кост. 


Mfr. Item 
Excess Air Includes Model No. 
Oto 100% АС Adapter, Battery, Case, Certificate of Conformity, Extra Particulate 
Calculated Filters, Hose, Pressure Plugs, Probe With Cone, Sensors, Silicon Tubing 0563 3100 36H452 
0 to 100% AC Adapter,Pressure Plugs, Battery, Case, Certificate of 
Calculated Conformity, Extra Particulate Filters, Hose, Printer And 2 Rolls 0563 3110 36H453 
Of Paper, Probe With Cone, Sensors, Silicon Tubing 
Oto 100% АС Adapter, Battery, Case, Certificate of Conformity, Extra Particulate 
Calculated Filters, Hose, Pressure Plugs, Probe With Cone, Sensors, Silicon Tubing 05633100 36Н452 
0 to 100% AC Adapter,Pressure Plugs, Battery, Case, Certificate of 
Calculated Conformity, Extra Particulate Filters, Hose, Printer And 2 Rolls 0563 3110 36H453 
Of Paper, Probe With Cone, Sensors, Silicon Tubing 
Flue Probe, Infrared Printer, K-Type Thermocouple, Mini Pump 
010 250% Protection Filter, Silicone Tubing, Soft Carrying Case 7094740 — 3JYG6 
0 to 250% (9) Wireless Pipe Clamp Probes, (2) Wireless Pressure Probe C165«KIT 787DK4 
PC2, CP2 Flue Probe, IRP-2 Infrared printer, Pouch/Cases: 
Oto 250% ^ AC509,Printer Paper Roll:16646, Quick Start Guide, Rechargeable — C165«KIT-N 7870К5 
З (AA) Batteries, USB Cable, Water Trap, WIRO0067 Charger 


У" NPT to Hose Barb Adapter, 6CMT9 digial manometer, 8EUN6 
combustible gas leak detector, Batteries, Instructions, Sample Tube 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 
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TEST INSTRUMENTS 
Sound and Light Meters 


5URG3 
Ж 
y @ 
t 
Т 9м871 
КҮ| 9TDL6 
— 
Frequency Range dB Range 
Digital Sound Level Meter 
40 to 130 
31.5 Hz to 4 kHz 40 to 130 
30 to 130 
31.5 Hz to 8 kHz 30 to 130 
Digital Sound Level Meter Kit 
35 to 130 
31.5 Hz to 8 kHz 3510130 
Noise Dosimeter 
20 Hz to 8 kHz 30 to 130 
Sound Level Datalogger 
31.5 Hz to 8 kHz 30 to 130 
Sound Level Meter 
30 to 130 
31.5 Hz to 8 kHz 30 to 130 
30 to 130 
25 Hz to 10 kHz 30 to 130 
300 Hz to 8 kHz 40 to 130 
31.5 Hz to 8 kHz 30 to 130 
Sound Level Meter w/ Display 
31.5 Hz to 8 kHz Low: 35 to 100 /High: 65 to 130 
Sound Level Monitor And Alarm 
31.5 Hz to 8 kHz 30 to 130 
* NIST Certified. 


21NN15 


32ZN13 


624 
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Res. 


0.1dB 
0.1dB 
0.1dB 
0.1dB 


0.1dB 
0.1dB 


0.1dB 


0.1dB 


0.1dB 
0.1dB 
0.1dB 
1dB 
0.1dB 
0.1dB 


0.1dB 


0.1dB 


NEA EXTECH 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


WESTWARD 


Digital Sound Level Meters 


and Data Loggers 


Type 2 meters are suitable for workplace 
and environmental noise measurements. 
Dual-range meters take environmental 
and workplace noise measurements and 
can be used for product evaluation/certifi- 
cation and audio system installation. 


DIGITAL SOUND LEVEL METERS 


Use for general noise measurements and 
basic assessments. Feature analog bar 
graph with 50dB range updates every 40 
msec, Min./Max. values over time, and AC 
analog output. 


4FKR5 


Designed to be used by safety engineers, 
health, industrial and safety officers, and 
quality control professionals to perform 
acoustic analysis and check for compli- 
ance with safety regulations. Meter uses 
two different audio weighting filters: 

A weighting for general noise sound 
level, and C weighting for measuring 
sound level of acoustic material control. 


fire alarms and speaker systems, kits pair 
Digital Sound Level Meter 9WTE8 with a 
94dB sound calibrator to verify and cali- 
brate meter operation. 


Sound Level Data Logger 
Captures time stamp at selectable 


sampling rate. Manual or programmed 
start. 


Sound Level Meters 


8ZRUO provides real-time sound expo- 
sure level (SEL) and time-averaged 

(Leq) measurements on 4-digit LCD with 
analog bar graph. 9- to 25-pin gender 
changer, male and female voice. 9TDL6 
tripod-mountable 6-range instrument has 
a background noise absorber mode for 
machine noise measurements. Analog 
bar graph and Min./Max. values. Optional 
software/cable package 3LYE6 is avail- 
able on Grainger.com®. 


Sound Level Meter with Display 
2-range meter has backlit LCD. 


9WTES Features Min./Max. recording and Data 
Hold. Includes carrying case, user manual, Sound Level Monitor and Alarm 
and 9V battery. Bright LEDs alert user when sound level is 
EXTECH too high or too low. Reads LEDs from 30m 
"nn И (100-ft). Continuous monitoring of sound 
Digital Sound Level Meter Kits level. Wall, desk, or tripod mount. User 
Good for noise ordinance enforcement, settable high or low limit (30 to 130dB). 
workplace noise surveys, and installing 
Frequency Response Mfr. Item 
Weighting Time Interface Records Up To Brand Model No. 
A Fast = = = 5URG3 5URG3 
C Fast = = — 5URG4 5URG4 
Aand C Fast/Slow Relay Output = Westward 5URG5 5URG5 
Aand C Fast/Slow = = Amprobe SM-10 4ҒКВ5 
Aand C Fast/Slow = = Extech 407732-KIT 4CWR4 
Aand C Fast/Slow = = Extech 407732-KIT-NIST 4CWR5 * 
10,000 in 
A,C,Z 1000 ms, 125 ms USB Dosimeter Mode Extech SL400 52ZK78 
Fast/Slow = = Extech 407760 9M871 
AandC Fast, Slow and Impulse = 32,000 Records Extech 407780A 87800 
Aand C Fast 200 ms, Slow 500 ms RS-232, SD Card 20,000 Readings Extech SDL600 13X123 
AandC Fast 200 ms, Slow 500 ms RS-232, SD Card 20,000 Readings Extech — SDL600-NIST 13Х124 * 
А, C, Flat 10 ms, 1000 ms, 125 ms, 35 ms USB 1,024 Data Points Extech 407790A 522K76 
Aand C Fast/Slow = = Extech 407730 1LYP4 
Aand C Fast/Slow = = Extech 407750 9TDL6 
Aand C Fast/Slow = — Extech 407732 9WTE8 
AandC Fast/Slow Relay Output = Extech SL130W 1AEV5 


English/Spanish/French, Holster 


21NN15—Tests lamps and filaments in 
a simple 1-handed, 1-button operation. 
Visual and audio alerts help guide you to 
the problem's source. Detachable 4-ft. 
antenna helps you stay on the ground for 
safer testing. Compatible with all sizes of 
fluorescent lamps. 


Fluorescent Light Testers 


32ZN13—Performs all 5 essential lighting tests—lamp 
test, ballast test, noncontact voltage test, pin continuity 
test, and ballast-type test—with a single, easy-to-use 
tool. Bright indicator light and audible alert give quick, 
easy-to-read results, so you know, in seconds, when 
fluorescent lamps and ballasts need replacing. Saves 
time and replacement costs. 


Find even MORE on Grainger.com® 


[AMPROBE 2172 | 


Mfr. Item 

Includes Brand Model No. 
Battery, Carrying Case, Detachable Antenna, User Manual Amprobe LT-10 21NN15 
(4) AA Batteries, Detachable Rod Extender, Fluke FLUKE-1000FLT 322N13 
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Light Meters 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
EXTECH 


INSTRUMENTS AM PROBE 
Light Meters 


4FKR3—Portable, digital light meter 
measures visible light. Easy-to-use, 
one-handed operation. Silicon photo- 
diode sensor and filter. Features data 
Hold and Max. memory. 


136531 and 15E590—Light meter 
data loggers record data (up to 20M 
records) in Excel format for easy 
transfer to a PC for analysis. Selectable 
sample rate: 1 to 3600 sec. 


3MY54 and 2HZC2—EasyView light 
meters include large LCD with analog 
bar graph. Wide range ideal for use in 
bright daylight. Peak function captures 
short-duration flashes. Color- and 
cosine-corrected sensor. Features 
include Min./Max., data Hold, and zero 
for relative measurements. 


1AEV6 and 22DC07—Light meters 
with remote light sensor on 12" coiled 
cable. Feature backlit LCD with analog 
bar graph. Min./Max. feature stores 
highest and lowest readings; data Hold 
freezes reading in display. 


1M946 and 5ZT02—Heavy-duty light 
meter has four lighting type settings 
for enhanced accuracy. Precision 
photodiode and color correction filter. 
Features data Hold, Min./Max./Average, 
and percent reading of the differential 
from a reference point. 


1H153—Light meter measures light 
levels using a precision diode and 
color correction filter (cosine/color 
corrected). Features fast/slow response 
time and an analog output for captur- 
ing readings to a recorder. 


6NZGO—Digital meter is designed 
specifically for measuring light output 
from LED sources. Features include 
data Hold and Max. recording. With 
large, 31⁄2-digit display and protective 
sensor cap. 


2ENE5 and 2ENE7—Feature data 
Hold, Min./Max., backlit LCD with bar 
graph, and a built-in data logger that 
automatically stores up to 16,000 
readings or manually stores/recalls up 
to 99 readings. Software helps transfer 
readings to a PC for analysis. 


30ZP39 and 30ZP40—UV-A/UV-C 
light meter data loggers designed 

to record and transfer data to PC for 
analysis. Sample rate: 1 to 3600 sec.; 
manually stores 99 readings. Suitable 
for blue light radiation hazards in 
welding, UV sterilization, phototherapy, 
graphic arts, photochemical matching, 
photo resist exposure, curing of inks, 
adhesives, and coatings. 


5URG1—Environmental light meter 
with data logging makes it easy to 
transfer and store data on PCs for 
future analysis. Additional features 
include Auto-Ranging, data Hold, and 
Min./Max. 


5URGO—Mini environmental light 
meter is a palm-sized, low-power 
consumption meter. Backlit LCD 
features Auto-Ranging and Max. Hold 
functions with low-battery alert. 


21YE34 and 21YE35—LED light 
meters both feature a 4000-count 
display. 21YE34 can be used for white 
LEDs and standard lighting. 21YE35 
measures white and color LEDs (red, 
yellow, green, blue, purple), as well as 
standard lighting, and stores/recalls up 
to 99 records. 


4FKR4—Auto-ranging light meter 
measures visible light from a variety of 
light sources and illumination levels. 
Simple one-handed operation. Silicon 
photodiode sensor and filter. Features 
include data Hold, Min./Max., manual 
range, and zero function. 


Measuring Range Res. Accuracy Interface 
Light Meters 
0 to 10,000 FC, 0 to 100,000 Lux 0.1Fc/1Lux +4% Sp gard and 
0 To 2,000 FC, 0 To 20,000 Lux 0.001 Fc or 0.01 Lux +3% USB 
0 to 20,000Fc, 0 to 200,000 Lux 0.01 Fc or Lux +3% = 
0.01 FC or 0.01 Lux +3% — 
0 to 40,000 FC; 0 to 400,000 Lux 0.01 FC or 0.01 Lux +5% PS 
0 to 40,000 Lux, 0 to 4000 FC 0.1 Fe or 0.1 Lux +5% = 
0 to 200, 0 to 2000, 0 to 
5000 FC; 0 to 2000, 0 to 0.1/1/10 FC;1/10/100 Lux +4% + 2 Digits FS Built-in RS-232 
20,000, 0 to 50,000 Lux 
0 to 5000 FC; 0 to 50,000 Lux 0.1 FC or 1.0 Lux +5% +2 Digits — 
0.01 to 40,000 FC; 0.1 
to 400,000 Lux 0.01 FC or 0.1 Lux +5% USB 
2 mW/sq cm, 20 mW/sq cm 0.001mW/sq cm +4% SD Card and 
+3% (Calibrated To 
Standard Incandescent 
Measuring Range to 200,000 1 Lamp 2856°К) and Yes 


Lux or 40,000 Foot Candles 


LED Light Meters 
0 to 40,000 FC; 0 to 400,000 Lux 


Auto Ranging Light Meters 
0 to 20,000Fc, 0 to 200,000 Lux 


0.01 FC or 0.1 Lux 
0.01 FC or 0.1 Lux 


0.01 Fc or Lux 


Corrected LED Day While- 
Light Spectrum +6% Other 


Visible Light Sources 


+3% 
+3% 


+3% 


Cord 


39 in 
39 in 
39 in 


24 in 


5ft 


59 in 


39 in 


13G531 


1M946 


21YE34 


Auto 
Length Power Off 


Yes 


Yes 
Yes 
Yes 


Yes 
Yes 


Yes 


No 
Yes 


Yes 


Yes 


Yes 
Yes 


Yes 


Battery 
Type 


9v 


(2) AMA 
9V 


9v 


5URG1 


Amprobe 


Extech 
Extech 


Amprobe 


4FKR4 


STANDARD 


Mfr. 
Model 


SDL400 


5URG1 
LM-100 
EA30 


LT300 
5URGO 
407026 


401025 
HD450 


SDL470 
LM- 
200LED 


LT40 
LT45 


LM-120 
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Item 
No. 
136531 


5URG1 
4FKR3 
3MY54 


1AEV6 
5URG0 


1M946 


1H153 
2ENES 


30ZP39 


6NZGO 


21YE34 
21YE35 


4ҒКВ4 


5URGO 


30ZP39 


NIST CERTIFIED 
Mfr. Item 
Model No. 
SDL400- 
NIS 15E590 
EA30-NIST 2HZC2 
LT300- 
NIS 22DC07 
407025- 5102 
HD450: 
NIS 2ENE7 
501470 
NIS 307Р40 


Refractometers Details on page А1. 


LAB SUPPLIES Scan. Order. Done. [= 


Réichert . 
Analog Refractometers i> sae EXTECH 
Measure the concentration of dissolved solids for a wide range of applications including food processing, 
laboratory, and machine cooling. Easy-to-operate instruments provide quick scale readings. 
Mfr. Item 
Е Range Accuracy ATC* Function Brand Model No. 
Benchtop - Brix 
0% to 95%, 1.300010 1.7000 у No Film, Glass, Liquids, Plastic МЕЕ СЕЕ C10 9RY63 
Handheld - Aqueous Solutions 
-50° to 0°C Ethylene Glycol, 5 
-50° to 0°C Propylene Glycol, +0.01 Yes Measures the Concentration VEEGEE CTX-1 36ТҮ16 
1:30 10:540 Batlery Асе Measuring Its Refractive Index 
0% to 28% NaCl 20.2% No g VEEGEE — SX2 36TY13 
Handheld - Brix 
0% to 30% 0.1 Yes Е Reichert 13753010 160191 
0% 10 50% 025 ves _ Beverages, Food Sweeteners, Juices -Reichert 13753110 8URH7 
0% to 20% +01 Yes — VEEGEE 43012  8CXUO 
0% to 10% +0.1 No Aqueous Solutions VEE GEE 43009  9F740 
0% to 10% 40.1% Yes Sucrose Extech RFi1 46606 
0% to 18% 40.2% Yes Lubricants/Cutting Fluids Extech RF12 — 4GGD7 
Chemical, Food and Beverage, Industrial i 
0% to 30% 0.0001,0.1 Yes Cutting Fluids, Pharmaceutical Reichert 13754000 8AZF1 
0% to 32% 20.2% No : VEEGEE 43001  8NDJ6 
0% 10 32% +02 Yes Aqueous Solutions VEEGEE — 43002 8CYA4 
0% to 32% +0.2% Yes Sucrose (ATC) Extech RF15 — 3MY56 
50% to 90% 0.2 Yes Beverages, Food Sweeteners, Juices _ Reichert 13753310 9HR18 
58% to 92% +0.2% No Aqueous Solutions VEE GEE 43005  8RKX6 
0% to 50% 20.5 No — VEEGEE — 43015 8CXU1 
Handheld - Industrial Fluids 
0° 1o -48°C Ethylene бі, 0 EA E EN 
to -48°C Propylene Glycol, 0-61 (ер Yes Of Ethylene Glycol And Propylene Reichert 13756410 160196 


Propylene Glycol, 0-70 Ethylene 


Glycol, 1.100-1.400 Electrolyte Glycol, Freeze Points Of Ethylene 


Glycol And Propylene Glycol 


inr -enel Measures the Freezing Point of 
Ethylene Glycol Freeze Point: -60°F ч 
59%) to 25°F (16%), Propylene Automotive Coolants Nate Glycol 


inr Або and Ethylene Glycol) and Indicates 
du goer (1996). Speci Gay 22h Yes the Specific Gravity of Battery Acid Extech RRAQ — 3MYST 
of Battery Acid: 1.15 to 1.30 and Provides A Quick Reference 
Е i of Battery Charge Condition 


32° to -60°F Ethylene Glycol, Battery Electrolyte Specific Gravity 
32° to -60°F Propylene Glycol, And Charge Level, Concentration А 
0-63 Propylene Glycol, 0-70 1°F Yes Of Ethylene Glycol And Propylene Reichert 13758410 8ТІК5 
Ethylene Glycol, 1.100-1.400 Glycol, Freeze Points Of Ethylene 
Electrolyte Specifc Gravity р Glycol Апа Propylene Glycol u _ 
1% to 60% Urea +0.5% Мо Measures Diesel Exhaust Fluid VEE GEE — URX-60 36TY17 
Handheld - Salinity | 
0% to 100% (Salinity), 1 to 1.07 
(Specific Cry uy awater) +1 ppt Yes — VEEGEE 43036  8CXU2 
0 to 100 ppt (Salinity) 30.196 Yes Salt Extech RF20 X 9PP82 


* ATC - automatic temperature compensation. 


e Reichert 
Digital Refractometers moe ЕЕ СЕЕ 4 
Compact, handheld meters raise the bar for performance апа falu; Conveniently 
measure the concentration of dissolved solids in a variety of applications including food 
processing, laboratory, waste, water, and machine cooling. Provide numeric readings for 
precise measurements. 


Mfr. Item 
Range Accuracy ATC* Function Brand — Model No. 

Handheld - Brix 

0.0% to 62.0%, Agriculture, Beer, Beverage, pa; 

1333010 1.4465 102% ves Food, Industrial, Wine Reichert 13940000 — 8GUP3 
0% to 50% 40.2% Yes Г Brix, nD VEE GEE MDX-101 48ME39 
0% 10 100% +0.2% Yes ui VEE GEE MDX-202  48ME43 

+01, Chemical, Cosmetic, 
0% to 95% 0.0001 Yes Food and Beverage, Reichert 13950000 8ВТН2 
Pharmaceutical 

Handheld - Industrial Fluids 
0.0 to 50.0 Diesel Exhaust Fluid, 

Diesel Exhaust 0.1 Yes Known As Def/ Reichert 13940013 160199 
Fluid (Urea) Adblue/Arla/Aus32 
0? to -54*C 0.003 SG 
Windshield Battery 

Washer Fluid, 0° Electrolyte, Ру a e 222 

to -57°C Ethylene 0.3° Yes Glycol, Freeze Bolt of Reichert 13940029 160202 

Glycol, 1.000 to Glycol, 1°C Windshield Washer Fluid 


1.463 Battery Windshield 
Electrolyte SG Fluid 
1.000 to 1.463 
Battery Electrolyte en SG 
SG, 32° to -60°F 
Propylene Glycol, 0.5°F 


Battery Electrolyte SG, 
Freeze Point of Ethylene 
Glycol, Freeze Point of 


48ME39 


32° to -65°F сі 2°F Yes Propylene Glycol, Freeze Reichert 13940014 160201 
Windshield Fluid, Winghisld Point of Windshield 
32° to -70°F Fluid Washer Fluid 
Ethylene Glycol 
Handheld - Salinity 
16D201 Glycol°F/C: Prop/ 
0% to 100% +0.5% Yes Ethyl Freeze pt°F/C VEE GEE MDX-603F 48ME48 
* ATC = automatic temperature compensation. 
620 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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LAB SUPPLIES 
Water Quality Testers 


Find Buffer Solutions and ORP Standards on page 634 and on Grainger.com® 


pH Testers EXTECH | 
Heus | 
» LCD display = Batteries included oAklow Ё И | 
= Automatic buffer recognition » All items are 1, 2, or 3 pt. calibration INSTRUMENTS — axylembrand а | 
Temp. Temp. Mfr. Item | 
Description pH Range pH Accuracy ATC* Range Accuracy Brand Model No. 
Waterproof Palm pH Meter 0.00 to 14.00 +0.01 Yes 0940 10000: +08°® Extech РН220-С БАХА _ ш 
Flat Surface Electrode 0.00 to 14.00 +0.01 Yes -5° to 90°C, _+1.8°F Ехіесһ PH100 1MN58 | 
Refillable pH Meter 0.00 to 14.00 30.01 Yes 23° to 194°F  +1.8°F Extech PHI10 — 3UNVA == arm Ф 
Waterproof pH Testr30 ^ -1.00 to 15.00 +0.01 Yes 229500. 40.9°F Oakton WD-35634-30 9KJ81 ea 
Waterproof pHTestr 10 BNC 0.00 to 14.99 +0.02 Yes 0° to 50°C — Oakton WD-35634-14 9CYL2 [ДЇ] 9KJ81 
30.1 Within 10°C Auto 0.0° to КІ | 
pH Meter 0.00 to 14.00 — of Calibration, 100.0°C or 00%10100%0 (ғ) YS! PH10A | 25/У93 
30.2 Within 20°C — 32.0? to 2129 B^ 
Economical pH Waterproof о 
Pocket Mater p 0.00 to 14.00 +0.1 Yes - +0.9°F Oakton 3563405 55ЕР42 1MN58 
* Automatic temperature compensation. 
Conductivity, TDS, and Salinity Testers EXTECH OAKION @4 
= LCD display low-battery indication MULTIPARAMETER 
= Auto temp. and replaceable elec- 1ZKY6 stores up to 25 readings. Dual-display shows selected parameter 2 
compensation, trode module. Adjustable and temp. 
except 1ZKY6 Conductivity to TDS ratio одүдб alerts user when electrode needs replacement and stores up to Ел 


factor from 0.4 to 1.0. 
Batteries included. 


Note: See page 628 for 


Waterproof testers feature 
high-accuracy, multirang- 
ing sensors with auto 


25 readings. Electrode replacement alert. 3VXN7 includes pH buffers and 
conductivity standards. 
56AT42 is a 3-in-1 tester that displays readings simultaneously. Intuitive 


power off, data hold, Conductivity Standards. interface gives self-diagnostic error messages. A5109 РЎ. А 
Electric 
Electric Conductivity Salinity Operating Item 
Description Conductivity Range Accuracy TDS Range TDS Accuracy Salinity Range Accuracy Temp. Range Temp. Accuracy Calibration Brand No. 
Conductivity Meters = _ А %2 
TDS/Cond. Meter 010 19.99 mS/cm +1% FS. 0 to 19.99 ppt +1% FS. — = 32° to 122°FF +0.9°F 1 point Extech 381/993 
0 to 20 mS/cm +1% Full Scale = = = = 32° to 122°F +0.9°F 10г2 point Oakton 55EP43 
Conductivity Meter — 0 to 1999 uS/cm = — = = = 32° to 104°F = = Ohaus 45MJ03 
0.0 to 199.9 uS/cm — = = = == 32° to 104°F — — Ohaus 45MJ05 
TDS Meters Е 
- 1999.9mV to + 
1999.9 mV, '- 1999mV = Oto10 ppt +1% Full Scale = = 32° to 122°F +1% full scale 1ог2 роіпіѕ Oakton 55ЕР44 
TDS Meter to + 1999 mV 
= = 0101000 mg/L >2.5% F.S. — == 50° to 104°F = == Ohaus 45MJ09 
== = О їо 1000 mg/L >2.5% FS. — = 50° to 104°F = == Ohaus 45М/11 
Salinity Meters 
+1999mV — — — 0.0 їо 10.0 ppt >1% Full Scale 32° to 122°F +0.9°F/0.5°C 1 pt. Oakton 55ЕР45 
Salinity Meter = - = = EE ШИ +2% ES. 32° 0 122°  +0.9°F/0.5°C 1pt. Extech 25KC69 
— — — — 0 to 80 pp — 50° to 104°F — — Ohaus 45MJ13 
Multiparameter Testers 
i 0 to 199.9 uS/cm, 0 to 99.9 ppm, 0 to 99.9 ppm, ; 
b d a 20010 1999 рЅ/ст, ^ s29FS.  1.00t09.99 ppt, +2%FS. 1.0010 9.99 ppt,  +2%FS. 32° to 149°FF +1.8°F poté a Extech — 1ZKY6 
à y 2.00 to 19.99 mS/cm 100 to 999 ppm 100 to 999 ppm point, 9p 
ExStik pH/TDS/ 0.1 ppm (mg/L) 0.1 ppm (mg/L) o o оро 1 point, 2 
Cond./Salinity Pen 0 to 19.99 mS/cm +2% FS. to 9.99 ppt (g/L) +2% FS. to 9.99 ppt (g/L) +2% FS. 32° to 149°FF +1.8°F/1°C point, 3 point Extech 5АҮ46 
ExStik pH/TDS/ 0 to 99.9 ppm, 1 point, 2 
Cond./Salinity 0 to 19.99 mS/cm +2% FS. 1.00 to 9.99 ppt, 42% - +2% 23° to 194°FF +1.8°F/1°C Күл 3 point Extech 3VXN7 
Pen Kit 100 to 999 ppm рокер 
OTS Waterproof одо 20.00 mS/cm = 0 to 10.0 ppt E 0 to 10 pp - 32° to 122°FF = 1to3point Oakton 55EP38 
PETS Waterproof одо 20.00 mS/cm - 0 to 10.0 ppt - 0 to 10 pp - 32° to 122°FF - 2103point Oakton 5БЕР40 
ЖИЛ 01020 mS/cm +2% FS Oto on +2% FS. 0 to 10 pp +2% FS. = +0.9°F {point Оакіоп 56AT42 


[YS t| 


a xylem brand 


OAKION' EXTECH’ 


INSTRUMENTS INSTRUMENTS 


ORP, DO, and Chlorine Testers 


= Waterproof 


= For replacement sensors and accessories, go to Grainger.com 


Operating 
Range Accuracy Temp. Range Temp. Accuracy Brand 
ORP Testers 
010 «1000mV 1mV = +0.9°F Oakton 
-999 to 999mV x4mV — = Extech 
ORP Pen Tester 
11000 — 4my +1150 32° to 122°F +0.3°C/+0.6°F ҮІ 
.. 1100mv майы еар 
Dissolved Oxygen Tester 
0 to 200.0% +2% FS 32° to 122°F +1.8°F Extech 
Chlorine Tester 
0.01 oan 20.02 ppm 22,0. +18°Е Extech 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


ORP Testers—Feature auto-off, memory, hold 
function, low-battery indicator, flat surface elec- 
trode, and replaceable electrodes. Auto electronic 
1-pt. self-calibration with digital display and 

bar graph. IP57 floating housing. 25JY94 has 

an easy-to-read graphic display with on-screen 
instructions. 


кы. сш Dissolved Oxygen Tester—Has LCD with 

analog bar graph, salinity compensation up to 
3563454 Ә5ЕРЗб 50 ppt, 1-pt. calibration, and adjustable altitude 
Ш 30268 compensation up to 20,000 ft. 
ORPISA  25JY94 Chlorine Tester—Pocket unit quickly measures 3MY51 

: е таксу қ 3VZG3 

total residual chlorine in drinking and cooling 
DO600_5AY42 water, wastewater, spas, and pools. Dual-display TN 
CL200 m simultaneously shows ppm and temp. 1-pt. 

calibration. 
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LAB SUPPLIES 
Handheld pH, Conductivity & Dissolved Oxygen Meters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


г; 
= 


Find Electrodes on page 630 and on Grainger.com® 
Handheld pH Meters 


SP оу ме LÀ 
500mL нин 7 
Bottle d | 
8ENE7 | — 
ren nnns rtl 
оңа Ud 
LE LabChem 


performance threugh chemistry 


Conductivity 
Standards 


All models have automatic temperature compensation. 


EXTECH 


4FB74—Flip-up case provides an adjustable viewing 
angle. Includes pH mini-electrode, temperature probe, 


neck strap, and low-battery indicator. 


! 4TXG4—Features automatic/selectable calibra- 
tion, wide measuring range, and stores 200 sets of 


readings. 


11L566—Dual-display features min./max., data hold 


functions, and auto power off. Stores 20M readings 
on SD card with date and time stamp that transfers 


directly into Excel. Includes pH electrode, temp. probe, 


EXTECH OAKION 


INSTRUMENTS iMareuments 
OAKTON 


61UG49—Waterproof meter measures pH, 
ORP, and temperature. Memory of 500 data 
sets and backlit LCD. Includes electrode, cali- 
bration solutions, and (2) AA batteries. 


793NE5—Waterproof meter measures ion 
concentration, mV, pH, and temperature. Has 
stability, calibration, and low-battery indicators. 
Includes LCD display, temperature probe and 
(3) AA batteries. 


55EP30, 55EP32 and 55EP34—Waterproof 
meters with dual line LCD. 


a 11L566 SD card, (6) AA batteries, and case. 
= NIST Certified 
. pH pH ORP ORP Displayed Temp. Mfr. Item 
Container Item Description Range Accuracy Range Accuracy Temp. Range Accuracy Calibration Model No. 
Description Size No. Extech Р 
dumm umi ВЕЕТ | pH Meter Kit 0001400 3002 — -999:99ov — 0101000 og 5pt OYSTER-6 4Ғ874 
shurnho/em ТЕ | pH/mv/Temp. Кі | 2001999 002 -1999to 1999mv 2015 0101000, + 3 point PHS00 — 4TXG4 
1000иппост Jarn pH/ORP/Temp. Kit 01014 +0.02рн +24 -199910 1999mv 50097» 070650. tgp 3 point 501100 111566 
ылас — 1L geio | са 5 
umho/cm 3 -2.00 to —22 to 266°F, " DIN up to 6, USA 
5765umho/em 1L — BENE8 pH 500 Meter 16.00 pH +0.01 -000010 +2000 mV 201 mV 010 1300 — :09 T and Мет up to 5 35660-10 610649 
80000тло/ст ТЕ SEIT. | pH Meter Oto14pH ^ 20.01 pH - — 30°10212°Е Dj. “tos Points 3561305  783NES 
8974umho/cm 500mL  8ENES pH Pocket Meter -2.00 to 16.00 +0.01 «1 Digit -1000 to 1000mV — — — +0.9°F Tto3 pt 3563416 — 55EP30 
12,856umho/cm iL  9RD29 pH Flat-Tip Pocket Meter -2.00 to 16.01 «0.01 «1 Digit -1000 to 1000mV — — +0.9°Е 1103 pt 3563446 55ЕРЗ2 
Taa mhoen S. | pH Spear Tip -2.00 to 16.02 +0.01 +1 Digit -1000 10 1000mv — — +0.9°Е 11031 3563452 55ЕР34 
зохмта — Handheld Conductivity Meters 
= Automatic temperature 21Е905 has a protective rubber boot 
compensation and comes with a conductivity probe 
= Auto power off K=1.0. 21E906 includes temperature 
a Include conductivity probe K=1.0, calibration solutions, 
cell and batteries sample bottles, protective rubber 
boot, and carrying case. 
Electric Electric 
Conductivity Conductivity Salinity Displayed Temp. Mfr. Item 
Ed geseription Range Accuracy TDS Range TDS Accuracy Range Salinity Accuracy Temp. Range Accuracy — Calibration Model No. 
ес 
pH/Cond/TDS Meter ШЫ B one 41-15% FS. ET SIS 41.5% ES. Oto100ppt  +1.5% FS. Srt 41°F Eu EC600 4ТХб5 
"m uS/20. Т ppm 7 m _ * to 50°C, " | 
.. Meter mS/100 mS +/-2% FS. ppm/66000 ppm +/-2% FS. 32° to 122°F 308 C 1 point EC210 30XM71 
akton 
Conductivity Meter Oto200ms — I% ES. — 0° to 100° (+) 0.5°C Yes WD-35604-00 21Е905 
ЕНШІ Meter Kit 1% FS. — O°to 100^ — (x) 05°C Yes WD-35604-04 21Е906 
0 to 200 mS/cm 0 to 100g/L, Constant = +1% of Reading го о о * 
Cond/Temp Meter (Auto Range) Range 0.30 to 1.00 0 to 70 ppt or 0.1 ppt 5° to +55°С +0.2°С Yes PR030 25J203 
* Meter only. 
шиш 


Handheld Dissolved Oxygen Meters 


= Automatic temperature compensation 


Description DO Range 
Extech 
DO Meter 01020 mg/L 
DO Me ег Oto20mg/L 
ulti-function 
Meter 0 to 200% 
Oakton 
0 to 20 mg/L 
DO Meter (ppm) 
0.0 to 20 
DO Meter mg/L (ppm 
Ys! 
Conductivity/ 
DO Meter 010 50 mg/L 
5MLL6 
DO Meter 0 to 50 mg/L 
DO Meter 0 to 20 ppm 
628 GRAINGER. 


ШШЩ 


= Include DO probe and batteries, except 


25JZ15 only includes batteries 


Oxygen 

DO Range Accuracy Concentration 

30.4 mg/L 0 to 100% 
30.4 mg/L 010 19.9 mg/L 
x 1.5976 0 to 40 mg/L 

+0.30 mg/L = 
( +) 1.5% FS. 0 to 200% 
+2% of the reading or «0.2 
mg/L (Whichever is Greater up 0 to 500% 


to 20 mg/L), +6% of Reading 

~ from 20 to 50 mg/L 

0 to 20 mg/L, +2% of Reading 
or «0.2 mg/L, 20 to 50 
mg/L, +6% of Reading 

+2% of Reading or +2% ppm 


0 to 500% Air 
Saturation 


1 to 200% 


Find even MORE on Grainger.com? 


Displayed 
Temp. Range 


0° to 50°C, 32° to 122°F 

0° to 50°C, 32° to 122°F 

0° to 50°C, 32° to 122°F 
32° to 212° F 


Yes 


-5° to 55°C 


-5° to 55°C EG11(0° to 
45°C, DO Compensation 
Range for mg/L) 


-6% 10 46°C, 21.2° to 114.8°F 


EXTECH OAKlow ТЕ 


INSTRUMENTS іматаншмамта a xylem brand 
Temp. Mfr. Item 
Accuracy Calibration Model No. 
0.8°C Fresh Air 00210 30ХМ73 
+1.5°F 1 point 407510 4KC32 
TF Auto D0700 4TXG6 
Air Calibration 
+0.9° F +1 Digit with Calibration 3564305 793NE8 
Sleeve 
(+)0.5°C Yes WD-35643-10 21Е911 
+0.3°C — Pro2030 5MLL6 
+0.2°C Yes Pro20 25J215 
+0.3°С + 1 Digit Back Up ODO200CC-01 35MM93 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


LAB SUPPLIES 
Water Quality Meters & Hydrometers 


Benchtop Water Quality Meters 


Laboratory meters display selected parameter and tempera- 
ture simultaneously. Automatic temperature compensation 
maintains reading accuracy. 


PH METERS 
Automatic buffer recognition for U.S. and NIST pH buffers. 


Oakton—Measure pH, temperature, and millivolts (mV). 
Memory for 100 data points. Accepts any pH or ORP elec- 
trodes with а BNC connector. Kit GCAUG includes meter, a 
single-junction all-in-1 temperature/pH electrode, and AC 
adapter. Kit 6CAU7 includes meter, double-junction pH elec- 
trode, temperature probe, electrode holder, and AC adapter. For 
more Oakton electrodes, see page 630. 


Thermo OAKION 


SELENTIFIC тматаиывыта 
Thermo—Orion Star meters have 
AUTO-READ that locks in readings. 
Each includes a Triode 3-in-1 pH/ATC 
probe. 


PH/CONDUCTIVITY METER 


6CAV4—Measures pH, mV, EC, 

and total dissolved solids (TDS). 
Autoranging automatically sets the 
best resolution for conductivity and 
TDS measurements. Automatic buffer 
recognition for both U.S. and NIST 

pH buffers. Includes pH electrode, 
conductivity/temperature probe, and 
probe stand. 


pH Mfr. Item 
pH Range Accuracy Calibration Brand Model No. 
pH Meters CONDUCTIVITY METER 
0-14 = = Thermo " 2 M 5 Ed Read across 5 measurement ranges. 
— — — akton - В crani 
20 — 00i — 3Pomi Thermo  STARATITO 121828 Water-resistant membrane keypad. 
= = = Oakton — WD-35419-23 — 6CAV2 Electric 
0.00 to 14.00 +0.01 5 pt Oakton — WD-35419-00 — 6CAUS pH Conductivity Mfr. Item 
0.00 to 14.00 — «0.01 5 pt Oakton — WD-35419-03 — 6CAUG pH Range Accuracy Electric Conductivity Range Accuracy Calibration — Brand Model No. 
0.00to 14.00 — «0.01 5pt Oakton  WD-35419-10 — 6CAU7 pH/Conductivity Meter 
-210 16 +0.01 — 3Point Thermo 5ТАҢА1115 121829 -1.99 to 16.00 30.002 0.00 iS/cm to 200.0 mS/cm +1% full scale 5 point Oakton WD-35413-00 6CAV4 
-2 to 20 0.01 5 Point Thermo STARA2110 12L840 Conductivity Meter 
-2 to 20 +0.01 5 Point Thermo STARA2115 121841 - - 0.00 uS/cm to 200.0 mS/c >1%1ШІ scale 5 pt Oakton |WD-35411-00 6CAV3 
pH Process Electrodes б Sensorex - 162014 
= Flat tip 8000 Series—Modular, flat surface, self-cleaning ' 
= 0 to 14 pH measurement range 58000 platform features high-temperature electro- 
А " i . Mfr. Item 
600 Series—High-quality electrodes provide lyte and enhanced ERP (extended reference path) Anplication быны ME. MN 


compatibility for harsh applications. Configurable for 
general purpose applications, low ionic conditions, or 
samples containing HF (hydrofluoric acid). 


Note: Additional cable lengths are available; see Grainger.com 


Hydrometers 
DURAC 


Made of lead-free ballast and glass. 12M017 features 
a built-in, mercury-free thermometer for measur- 
ing API. 8AMV6 is a dual-scale hydrometer used in 
the chemistry, pharmacology, food and beverage, 
starch, and similar industries. This serialized, plain 
form hydrometer is packaged with a multilanguage 
Statement of Accuracy indicating accuracy traceable 
to NIST. Use 8AVZ6 to determine specific gravity in 
battery acid. 462362, 13K183, and 467366 measure 
sodium chloride saturation of salt brines in food, 
fishing, and transportation industries. 

Note: Enclosed thermometers should be used as a general 


reference only. For temperature-critical applications, a calibrated 
standard thermometer is recommended. 


technology that protects the reference in the pres- 


600 Series 


ence of heavy metals, proteins, silver, and sulfides. Replacement Electrode, Self-Cleaning BNR Sidi 107014 
Н " : i i H eplacement Electrode, Insertion 
Double junction provides extra protection in dirty Replacement Electrode BNR S651CD 182016 
applications. Ryton PPS body. 8000 Series 
pH Electrode TNR 58000С0 162025 


DURAC ТнЕнмсо (> | 
THERMCO 


Individually serialized instruments are tested and calibrated by the manu- 
facturer, and each is supplied with a statement of accuracy. Use a separate 
thermometer for taking temperature measurements, and correct for any 
temperature variations. Shatterproof polycarbonate construction. 


Application 


Durac 
API 


Baume & Specific Gravity for 
Liquids Heavier than Water 


Scale 


API 
Specific Gravity and Baume 
Specific Gravity 


Specific Gravity Specific Gravity 
Salt Brine by Saturation 
Salt Brine % by Weight Sodium Chloride 
Salt Brine by Weight 

Thermco 

Baume Baume 
Specific Gravity 

Specific Gravity Specific Gravity 
Specific Gravity 

Salt 

Salt Salt 

АРІ ASTM АРІ ASTM 

VEE GEE 

Syphon = 

Specific Gravity Specific Gravity 


VEE GEE 
20KL66 provides battery acid testing. Includes thermometer, glass syphon 
tube, rubber bulb, nozzle, and clamp. 20KL54 gives the ratio of the mass of a | 
solid or liquid to the mass of an equal volume of distilled water. 
. Application | Used For | Application | —UsedFor — 
| Alcohol, Proof, or 
| АРІ | Petroleum products | Ethyl Alcohol Proof |. % ethyl alcohol 
Syrups and other liquids EE = 
Baume | denser than water | ence arn drea oci fin 
ЕП l Aqueous Solution 7 Sodium Chloride | с o 
Specific Gravity | Density compared to water | Isopropyl Alcohol | % by volume | 462362 13K183 
Mfr. Item 
L Accuracy Scale Divisions Range Temp. Range Std Model No. 
381 mm +/-0.1° 0.1° 39/51° 0° to 150°F NIS B61823-0400 12M017 
+/-0.005 sp. gr; 0.005 sp. gr; 1.000/1.225 sp. gr o o T 
165 mm 4/-0.5? Baume 0.5? Baume and 0/25? baume 60° to 60°F NIS B61806-0800 8AMV6 
165 mm +/-0.005 0.005 1.150/1.300 77° to 77°F NIS B61809-0200 8AVZ6 
381 mm +/-0.002 0.002 1.000/1.220 0? to 150?F NIS B61821-0400 12L997 
300 mm +/-1% 0.01 10/100% Salt Brine NIS B61800-0600 462362 
300 mm +/-0.5% 0.50% 0/26.5% by Weight 60° to 60°F NIS B61809-0100 13K183 
300 mm +/-0.2% 0.0020 4/26.4% Salt Brine NIS B61800-1000 462366 
250 mm = 0.2 0/25 == NIS ACC8525PC 32FY93 
300 mm — 0.002 1.000/1.220 — NIS ACC8540PC 32FY73 
300 mm = 0.002 0.695/2.000 = NIS GW3244SET 32GC81 
300 mm = 0.002 1.000/1.220 = NIS GW2540 320039 
300 mm - 1.0 0/100% - NIS GW2511 32GD46 
300 mm = 1.0 0/100% == NIS ACC8511PC 32FY76 
380 mm — 0.1 39/51 0° to 150°F NIS GWO55HLS 32FZ51 
180 mm = 0.002 1.150/1.300 = == 6605-5 20KL66 
305 mm = 0.002 1.000/1.220 = = 6603-1 20KL54 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


LAB SUPPLIES 
Industrial & Water Quality Electrodes 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. = 


9PVE5 


Shown ET ч 
with Cap dj Themes aD 
8DRLO 


Electrodes 


= Find more electrodes and probes on Grainger.com 


Oakton—9NNX5 and 8AD42 are for water with 
heavy metals, organics, and sulfites. 9EZ17 and 
9GFM1 for dirty water, heavy metals, and organics. 
8UN13 is for high and low sodium levels. 


Thermo Scientific—AquaPro 8FP12 is a clog- 
resistant electrode and is good for environmental and 
field testing of water and wastewater samples. 


8XGJ3 is environmentally friendly, meets RoHs 
requirements. Contains no lead, mercury, or other 
hazardous substances. 


Description Testing Parameter pH Range 
Oakton 


ORP Electrode ORP 


pH Electrode 


pH 
Direct Connect Electrode 
pH Electrode 


Waterproof pH 
Electrode with ATC 


pH Electrode 
Thermo Scientific 


pH/Temp 
pH 


Electrode: pH 


Ceramic Junction pH 
Combination Electrode pH 


pH Electrode 


Electrode: pH 


Fluoride Electrode 
Sensorex 


ORP (REDOX) 


Electrode 


pH 0-14 pH 


Self-Cleaning Electrode 
Submersible Electrode 
Extech 

Replacement Electrode 
Mini Electrode 
Replacement 
Electrode Module 
Replacement Electrode 
Replacement 


pH or ORP (REDOX) 


pH 
01014 


mV, pH, Temperature 
Conductivity, pH 


Electrode Module ORP/Redox — 
Refillable Electrode Module pH 01014 
Replacement | 
Electrode Module Total Chlorine э 
YSI 
0.0 to 14.0 
pH (30.004) 
Probe 
Conductivity — 
Description 
Labchem 


Electrode Storage Solutions 


630 GRAINGER. 


nn 


4TXG7 


OAKION Thermo 


іматанманмта SCIENTIFIC 


Sure-Flow 8DRL1, 9CT13, 9JFA8 and 8DRLO are 
free-flowing. For use in dirty or viscous samples. 


Triode 9TJM3 and 9ANUG have built-in temperature 
sensors. Use with TRIS buffers and proteins. 


Fluoride 6GAGG5 measures free fluoride ions іп 
aqueous solutions. 


Sensorex—Double-junction models are recom- 
mended for dirty applications. 


Extech—1MN59 measures for any application that 
requires direct contact such as food, paper, cement, 


Body 
Material Dia. L Junction 
Epoxy 12mm 130 mm Single 
ABS Plastic 26mm 152 mm Double 
Epoxy 12mm 130 mm Double 
Glass 12mm 130 mm Double 
Glass 12mm 130 mm Single 
Glass 12mm 130 mm Single 
Epoxy 12mm 130 mm Double 
Epoxy 12 mm 130 mm Single 
Epoxy 12 mm 130 mm Single 
Epoxy 1% 4.3mm Single 
Epoxy 12mm 120 mm Double, Wick 
Epoxy 12mm 120 mm Open double 
Epoxy 12mm 120 mm Double, Wick 
Epoxy 12mm 120 mm Double, Sure-Flow 
Glass 12mm 120 mm Double, Sure-Flow 
Epoxy 12mm 120 mm Double, Sure-Flow 
Glass 12mm 120 mm Double, Sure-Flow 
Epoxy 12mm 120 mm Glass Fiber, Triode 
Epoxy 12mm 120 mm Wick 
Epoxy — 110 mm Single 
Epoxy 12mm 150 mm Single 
Glass 12mm 150 mm Single 
Epoxy 12mm 150 mm Single 
Epoxy 12mm 150 mm Double 
Epoxy 6mm 150 mm Single 
Epoxy 12mm 160 mm Double 
Epoxy 15mm 115 mm Double 
CPVC 22.86 mm 76.2 mm Double 
CPVC = 76.2 mm Double 
Polycarbonate 12mm 218 mm = 
Polymer 10mm 127 mm — 
Polycarbonate 16mm 38 mm — 
Polycarbonate 12mm 218 mm — 
Polycarbonate 16mm 38 mm — 
Polycarbonate 16mm 38 mm = 
Polycarbonate 16mm 38 mm — 
Polycarbonate 16mm 38 mm — 
Plastic 12mm 120 mm Fiber 
Plastic 12mm 120 mm Fiber 
Plastic 12mm 120 mm Fiber 
Glass 12mm 120 mm Platinum 
Stainless Steel 12mm 120 mm — 
Epoxy 12mm 120 mm — 
Epoxy 12mm 120 mm — 
Container 
Size 
500mL 
1L 
4L 


Find even MORE on Grainger.com? 
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6 Sensorex 


1L Bottle 
8RWM3 


КЕЗІ LE LabChem 


axylem brand тапс hreug chemistry 


EXT 


INSTRUMENTS 


and wet surfaces. 1H143 fits virtually any pH meter 
that accepts a BNC connector. 


3VXH4 replacement refillable pH electrode module 
aids in eliminating the problem of limited electrode 
shelf life, contamination, and usage life. 


YSI—Digital pH electrode for high accuracy labora- 
tory measurements. Sensor can be moved from 
instrument to instrument while maintaining its 
calibration data; for use with YSI MultiLab meters. 
Use electrode in surface water, groundwater, coastal, 
aquaculture, and wastewater. 


Mfr. Item 
Tip Shape Connector Model No. 
Round BNC 35805-14 9ММХ5 
Round BNC WD-35805-24 8AD42 
Round BNC WD-35805-06 9Е717 
Round BNC 35805-04 — 9GFM1 
Round BNC WD-35801-78 8UN13 
Spear Tip BNC WD-35804-06 8АСЈ1 
Round OAKTON Connector WD-35641-51  8TR48 
Round BNC WD-35808-71  9CLF5 
BNC/ATC OAKTON 
Round Connector WD-35811-71 9PVE5 
Round BNC WD-35805-05 45FG85 
Standard BNC 9156DJWP 9ҒЕ04 
Standard BNC 9156APWP | 8FP12 
Standard BNC GD9106BNWP —8XGJ3 
Standard BNC 9165BNWP — 8DRL1 
Standard BNC 9172BNWP 9СТ13 
Standard BNC 8165BNWP 9/ҒА8 
Standard BNC 8172BNWP — 8DRLO 
Standard BNC/Mini-DIN — 8157BNUMD  9TJM3 
Standard BNC / Mini-DIN 9107BNMD — 9ANUG 
— — 9609BNWP _ 6AGG5 
Polished Tip BNC $500C-ORP 16Ү971 
Round BNC 56201С 16Ү978 
Round BNC S200C/BNC 16Ү955 
Round BNC S200CD/BNC 16Ү956 
Round BNC S900€ 16Y975 
Spear Tip BNC S175CD/BNC 16Ү954 
Fla BNC S450CD/BNC 16Ү970 
Fla BNR S650CD 162012 
— BNC $653/25/BNC 167018 
Bulb — 6015WC 3YTJ4 
Bulb BNC 60120B 1H143 
Fla — PH105 1MN59 
Bulb — PH305 4TXG7 
Fla — EC505 5AY47 
Fla — RE305 3V267 
Fla — PH115 3VXH4 
Fla — CL205 3YEF4 
Cylinder Digital 103740Y 25КС46 
Cylinder Digital 103741Y 25КС47 
Cylinder Digital 103750Y 25КС48 
Cone Digital 103780Y 25КС49 
— Digital 301720Y 25КС53 
— Digital 301710Y 25КС51 
— Digital 301711Y 25К052 
Mfr. Item 
Model No. 
LC140201 8ET22 
LC140202 8RWM3 
LC140204 8FY10 
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LAB SUPPLIES 


Colorimeters, Turbidity & Water Quality Testing 


Reagent and Dispenser 
15F858 


Lovibond = LaMotte 


SMART Reagent System 
4EWA3 


Reagents for Water Quality Testing 


6CAT1 


Levibend 


=LaMotte 
Colorimeters 


Include sample cells, reagents, and batteries. 
For cuvettes, go to Grainger.com. 


Note: Copper Colorimeter 15F844 and IR interface 
module 15F849 are available on Grainger.com. 


Lovibond Single Parameter—lmprove reso- 
lution for a specified range, account for known 
interferences, and calibrate to any government 
standard such as NIST or ISO. Accuracy: +2% 
full scale. Memory: 16 data sets. 


LaMotte Multiparameter—Allows 25 
users tests with over 75 preprogrammed 
tests, including absorbance and %T 
modes. Memory: 500 data sets. 


Lovibond Multiparameter—Offers more 
than 90 preprogrammed methods from 
alkalinity through zinc, and an additional 
20 methods can be user-defined. Memory: 
1000 data sets. 


Mfr. Item REAGENT” 
For use with colorimeter. Type Range Brand Model No. REFILL 
ni us : (0 Н " 5 Manganese 0.01 to 0.7 mg/L (Powder Reagents Lovibond 276105 15F834 3VXV7 
Convenient, foil powder pack reagents come in a premeasured unit Phosphate 0.06 to 2.5 mg/L (Powder Reagents Lovibond 276045 | 15F840 | 3VXU4 
dose Silica 1 to 90 mg/L (Powder Reagents) Lovibond X 276116 15F845 EUM 
Item 0.02 to 2.00 and 0.1 to 8.0 mg/L Lovibond 276025 15F829 15F878, 
Description For Use With Brand No. Chlorine (Powder, Tablet Reagents) NA 
Chlorine Testing, (250 Tests) Dispenser with Reagent Vial 
PD250 Dispenser, Free Chlorine Colori " " Lovibond 15F858 0.02 to 2.00 pH and 0.1 to 8.0 Lovibond 276010  15F828 | 3УХТА, 
PD250 Dispenser, Total Chlorine olorimeter, Fhotometers "| ovibond 15F861 : mg/L (Powder Reagents) SVXT7 
Chlorine Testing, DPD Indicator Powder, Free Chlorine МГ { 0 to 4 ppm LaMotte EEUE SCAT ANAS 
Indicator Solution and Free Chlorine Buffer Solution z а EAA com ovibon 
PANE Colorimeter, Photometers Lovibond 15Ғ863 2 gor EU 
Chlorine Testing, Reagent 
DPD Free CL2 Reagent PP, 25 ml Lovibond 15F879 
DPD Free CL2 Reagent PP, 5 ml ; pi Lovibond 15F876 OAKION 
DPD Total CL? Reagent PP. 25 mi — °O!orimeter, Photometers е ропа “15882 =LaMotte OAK I EXTECH 
DPD Total CL2 Reagent РР, 5 ml Lovibond 15F874 ‘weteuwents Lovibond = —— —INSTRUMENTS e 
Powder Packs, Reagent = gu 
Iron TPTZ Reagent PP, 10 ml Lows tere | Turbidity Meters 
Molybdenum 1 LR Reagent, 20 ml Golorimeter, Photometers —Lovibond 15Ғ897 а | г 
Sulfamic Acid PP ' Lovibond 15F925 | Testers determine cloudiness 97012—5еаіей optical system TPA 
Sulfate 4 Reagent PP, 25 ml Lovibond 15Ғ921 eon а н 
Reagent Sets of water; for drinking water, has infrared light source and Т <> 
Ammonia HR Reagent Set Lovibond 15F960 | wastewater, and environmental 4-роіпї push-button calibration. У KJK- 
Ammonia LR Reagent Set Lovibond 15Ғ959 ЕБ : | 
Iro ИШ Soluble Reagent Set Lovi bond 15F949 applications. Includes 4 primary standards - Y-] о 
olybdate Reagent Set Lovibon : Calibrati i i and 3 cuvettes with light-shield | - 
Molybdate HR PP Colorimeter, Photometers iind ЕТЕТІН Note: Calibration solutions available on g eum 
Reagent Set, 10 ml Lovibon' Grainger.com. caps. 
Phosphonate Reagent Set Lovibond 15F946 . қ 
Silica LR Reagent Set, 10 ml Lovibond 15F961 | 490W91 and 490W92—LCD — 9NXP3—Has signal averaging ) жеттен / 
Total Phosphate Reagent Set Lovibond 15F945 і -noj i i i 
SMART Reagent System d and EUR point mm and simple calibration. 
Chlorine/Bromine/lodine Nee LaMotte 4EWA3 b rechargeable 25KC71—2-point calibration 9TD12 
6CAT1 (or 1910) 4 with LCD display. Auto power off. 
Copper SMART 3 Colorimeter LaMotte 4EWA4 play p 
" ; ulti-test Turbidity Mfr. Item 
Nitrate Nitrogen (Low Range) Golorimeter LaMotte 4EWA7 Description Turbidity Range Resolution Brand Model No. 
trita Ni 6САТ1 (or 1910) Waterproof Turbidity Meter, ЕРА Oto 2000 NTU — 0.01, 0.1, 1.0 NTU LaMotte 19747 4901191 
Nitrite Nitrogen (Low Range) SMART З Colorimeter LêMotte 4EWA8 | -Waterproof Turbidity Meter, ISO Oto 2000 NTU 001 01 LONTU LaMotte 19741: 4900192 
H 1910 Multi-test LaMotte 4EWC5 Waterproof Turbidity Meter Oto 1000 NTU 0.01, 0.1, and 1 NTU Oakton WD-35635-00 9TD12 
р т990ітаіег Portable Turbidimeter 100to 1100 NTU 0.01 to 1100 NTU Lovibond 194200 9NXP3 
Phosphate (Low Range) 6CAT1 (or 1910) LaMotte 4EWA9 m 0 to 50.00, 50 
Sulfide (Low Range) SMART З Colorimeter — LaMotte  4EWCT Turbidity Meter to 1000 NTU 0.01 NTU Extech TB400 — 25К071 
Water Quality Test Kits *- LaMotte 
Provide quick analysis of various water quality parameters. Additional refills are available on Grainger.com. B 
REAGENT a 
KITS | REFILLS ЕШ 
Mfr. Item Item = 
Parameter Range Test System No. of Tests Model No. No. п 
Alkalinity 410200 ppm Titrimetric 50 4491-DR-01 4EVT3 4EWE6 f == 
Caustic 1 Drop 0.1% or 1% NaOH Titrimetric 50 7181-01 4EVY7 = 
Chlorine .2 to 3.0 ppm Colorimetric 50 3308-01 4EVX5 4EWC9 : 
Chlorine 0 19 200 ppm — R-4497 - ДЕМЕТ Chlorine 
Chlorine Bleach 0.2 to 10% Titrimetric 50 7105-03 4EWD2 | 4EWES 4EVX5 
Total Coliform Presence/Absence = 1 4-3616 3UVC9 = 
Copper 0.05 to 1.0 ppm Colorimetric 50 3619 4EVY2 4EWE1 
Dissolved Oxygen 0.2 to 10 ppm Titrimetric 50 5860-01 4EVY6 4EWE8 
Hardness, Total 4to 200 ppm Titrimetric 50 4482-11-02 4EWC8 | 4EWES 
Hardness - Total 4 to 200 = 50 4824-DR-LT-01 | 3VER1 | 32WC34 
and Calcium ppm 
Iron 0.5 to 10.0 ppm Colorimetric 50 4447-01 4EVX7 4EWD6 
Nitrate-Nitrogen 1 to 15 ppm Colorimetric 50 3354-01 4EVX9 4EWD9 
pH 3.0 to 10.5 Colorimetric 100 5858-01 4EVYS 4EVZ1 
Phosphate 1.0 to 10 ppm or 10 to 100 ppm Colorimetric 50 4408-01 4EWA2 | 4EWD7 
Acid Demand Calculator, Free and Total Colorimetric 20 Alkalinity and 
Pool Management Chlorine 0.2 to 3.0 ppm, pH 6.8 to 8.2, Total and Titrimetric Ca Hardness, 3368-01 4EVY1 — 
Alkalinity and Ca Hardness 60 to 400 ppm 50 Chlorine 
QAC 10 to 500 ppm Titrimetric 50 3043-DR-01 4EWA1 4EWD4 Dissolved Oxygen 
Sulfide 0.2 to 20 ppm Colorimetric 50 4456-01 4EVX8 4EWD8 4EVY6 
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LAB SUPPLIES 
Test Paper/Strips & Hazardous Chemical Test Kits 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


H Wide Sti 3 
Hyprion ШЕ: NU ee x 
: : 
mad LSS LiL 
acetic АФ E i 39J088 E 
Test Strips H 
PAA) Б H 
a pH Wide 
T Sticks 
3UDD2 Give a quick 1-dip, single-color match for each pH value. The extra long and 
MICRO ESSENTIAL = wide strips ease use when wearing gloves and help keep you away from poten- 
TTL aco RAT oR | tially hazardous spills. 
- = Нет Pkg. 
H Test Paper, Pencil, and Stri Range L w No. шу. 
pn les ape s FENCI, a ds ps 0.0 to 13.9 pH Jin Tin 8ZDP7 25 
Standard Test Kit includes two 15' L rolls of 752" W tape; опе 0.0-6.0 pH roll 
and one 6.5-13.0 pH roll, with two color charts. 
pH Pencil gives 30-sec. color match of acid or alkali residue on paper, lumber, 
concrete, cement, plasterboard, painted and prepainted surfaces, textile, ceram- 
ics, and skin. 
Strips give instant, easy-to-read results, with bright, long-lasting single-color 
matches across the entire pH range. “іа Motte 
Descripti R w Tess No" оу 
escription ange ests 0. y. 
pH Paper ITS 
Mikro, PHydrion 0.0 to 13.0 pH %ріп 100 3UDD2 1 FZ 
Mikro Refil, PHydrion 0.0 0 13. 2 ph E in 2m aye 3 
tandari .0 to р ә in = 
Standard Kit Refill, PHydrion 20106006 Лап ӘП ЗІМІ 5 Chemical 
Standard Test Kit 10 to 13. 0 ph Jin 100 3VDTA 1 Test Stri S 
Midget Dispenser Kit 0.0 to 14.0 pH Za in 600 3VDZ4 1 p 
Jumbo ЕТП ооо 13.0 5H fin 300 3U TI 1_ | Packaging includes a color chart. Paper and Refills come іп 15-ft. lengths. 
pH Pencil m Strips make onsite testing easy and economical. 
Pencil 0 to 13 pH — 3 9141 3 
pH Strip No. of Item 
Peracetic Acid 0/10/30/60/80/160 ppm Yin 50  39J088 1 Testing Parameter Range Tests Brand No. 
01014 pH Win 1 бЕСЕО 100 Ammonia 0 to 6 ppm 25 LaMotte 41V897 
5.5 to 8 pH Міп 1 ЕБЕТ 100 Chlorine ^ 10/50/1 00/200 pm 200 LaMotte 4EWC7 
Hydrion Spectral 6.5 to 13 pH Жіп 1 GEGF2 100 Chlorine Dioxide 0/10/25/50/100/250/500 ppm 50 LaMotte — 4EVX3 
5 to 9 pH Міп 1 БЕбЕЗ 100 Chlorine Sanitizer 0/1.0/3.0/5.0/10/12/15/20/40/80 p ppm 50 S  3VFJ4 
Oto 6 pH Win 1 6EGF4 100 Chromium Less Than 0.1/0.25/0.5/1/2.5/5/10/25/50 ppm | 50 TS 3UCX8 
Test Papers, 15 ft Roll Copper 0/0.05/0.1/0.2/0.4/1/2 ppm 25 5 3UCW?2 
Chlorine 10/50/100/200 ppm Yoin 100 3UDC2 10 0/0.05/0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.2/1.5 50 S ЭШЕН? 
Quaternary Ammonium 0/100/200/300/400 ppm тіп 100 3UDA5 10 07022500 02, POS DS BUT e - s SUEUT 
uaternary Ammonium i -29/0. IO ppm 9 1 
Quaternary Ammonium, 1 ree Chlorine ppm 
Double Dispenser 0/200/400/600/800/1000 ppm %2in 100 3UDES 10 0/50/100/250/500/800 ppm 50 LaMotte  4EVX4 
Test Paper Refills, 15 ft Roll 0.0/0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.8/1.0/2.0/5.0 ppm 50 5 3VET7 
Chlorine 10/50/100/200 ppm Y»in 100 3UDC5 10 2 Oto 10 ppm_ 25 LaMotte 411898 
Gustarnary Ammonium 50/100/200/400 ppm Jin 100 3UDAB 50 . 1.0/5/10/20/40/80/120 ppm ” 50 S 3VEUA 
y 0/200/400/600/800/1000 ppm — 75 in 100 30002 50 Free Chlorine, pH, pH: 6.2/6.8/7.2/7.8/8.4, Total Alkalinity: 
otal Alkalinity, 0/40/80/120/180/240 ppm, Total and 50 S 3UCX5 
otal Chlorine, Free Chlorine: 0/0.5/1/2/4/10 ppm, Total 
PB RICCA CHEMICAL COMPANY’ otal Hardness Hardness: 0/25/50/120/250/425 ppm 
УЛИ 0.0/0.1/0.2/0.5/1.0/2.5/5.0 ррт 50 S З\ЕК6 
= * Hydrogen Peroxide 0/15/30/50/90 ШЕ 25 LaMotte 4EVU6 
pH Test Strips virer EUR 0/0.3/0.5/1.0/2. 30 — IS 3VFJ7 
| m | yarog 0/5/1 0/20/30/40750760/80 pm 50 S ЗҮЕКІ 
Get instant pH measurements by dipping strips ЙЫ! ШЕК: 100 50 S 3VEW4 
into solution. | ррт 
odine 0.0/0.02/0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/0. 50 S 3VEWI 
Item 5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 ppm 
Range No. 12/25/50/100 ppm 200 LaMotte  3UEGS 
Oto 6 pH 450964 0.0/0.02/0.05/0.1/0.2/0.3/0.5 
010 14 pH 450963 Ton /0.75/1.0/2.0/5.0 ppm 30 5 ӘУЕН 
2109 450967 Lead 0 to 15 ppb 2 S 3VFL4 
4.5 to 10 pH 45D965 Lead Solid 0/100/200/300/400 ppm 5 S 3VEX4 
7to 14p 45D966 Manganese 0/0.05/0.1/0.2/0.4/1.0/Greater Than 1.6 ppm 24 TS 3UEG8 
Nitrate 0/20/40/80/160/200 ppm 25 LaMotte 41V896 
0/5/10/25/50 ppm 50 LaMotte 4EVU9 
И ан Nitrate: 0/20/40/80/1 60/200 ppm, Nitrite: 
мао ит, PH. 00.5/1/3/5/10 ppm, pH: 6 6.5/7/7.5/8/9, Е S^ ЭЧҮ 
otal Hardness Total Alkalinity: 0/40/80/120/180/240 ppm, 
Total Hardness: 0/30/60/120/180 ppm 
4KEJ5 Nitrate: 0.0/0.5/2.0/5.0/10/20/50; 50 S BVEX7 
Nitrate, Nitrite Nitrite: 0.15/0.3/1/1.5/3/10 ppm 
Gus) Nitrogen Nitrate: 0.0/0.5/5/10/20; Nitrite: 30 S 3VEY1 
0.15/0.3/1.0/3.0/10.0 p ppm 
Ozone 0.0/0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/Greater Than 0.5 ppm — 50 TS 300М/5 
Peracetic Acid 0/10/20/50/85/160 50 LaMotte 4EVX2 
Hazardous Peroxide - Lass Than 0.5/2.0/5.0/10/25/60/100 pp — — 50 TS ЗІНІ? 
А А Peroxide Check 0.05/0.3/0.5/1.0/2.0/4.0 ppm 50 3VFL7 
Chemical Test Kits Pesticide -..,3104 ppm 2 i8 31806 
| H. Total Alkalinit pH: 6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/11.0, Total 50 S 3VEY7 
коке ee Pisas RD СОНА рт re we 
А " А B osphate 
quickly identify chemicals. 9CHX5 tests QAC A "BO TOD/200/400 ppm ^ — 100 LaMotte  4EVUÍ 
for lead in paint. Sensafe Free 0.0/0.05/0.1/0.2/0.4/0.8/1.0/1.2/1.6/2.07 50 S — 3VFK3 
Chlorine 3.0/4.0/5.0/6/7/8/9/11/15/20/25 ppm 
No. of Mfr. Item Silver 50/100/250/500/1000 ppb. 50 TS 300М/8 
Description 0, 5, 10, 20, 30 4080. 60, 80, 100, Tests e " 1 Chl 00/0 05/0.0750.1/0.128/0 TEN 5/0.17 2 S mw 
otal Chlorine 
Arsen TOS E 150, 200, 250, 300, 400, 500 ppb 100 481396 — 4KEJ4 5/0.2/0.3/0.5/0.8/4.0/10.0 ppm 50 S 3VFK9 
3, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 40, 50 481297.  4KEl5 Total Hard 0/40/80/120/180/250/425/1000 ppm 50 S 3VEZ4 
50, 60, 70, 80, Greater Than80 Ota maranass 0/40/80/120/180/250/425/1000 ppm 30 S  3VEZ7 
Paint Test Kit 0.05/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2 mg/sq cm 2 487925-V  9CHX5 Zinc 0/2/5/10/20/40/100 ppm 50 S 3ШСҮ5 
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LAB SUPPLIES 
Samplers, Dye Tracers & Disposable Bailers 


бй Global Water 
a xylem brand 


Systems take composite and discrete samples 
for wastewater, industrial, and environmental 
applications. Size and interval controls set the 
individual time-weighted composite samples or 
full-bottle discrete grab samples. An external- 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Automatic Water Samplers 


= Peristaltic sampling pump: flow rate 1Lpm at 4 ft. head 
= 15 sample sizes from 15mL to 2L 

= Pickup hose: 15-ft. reinforced PVC tubing, 4" 1.0. 

= Stainless steel strainer 


Mfr. Item 
samplers Description Model — No. trigger mode controls sampling from a water 
single Be Bottle Water Sampler, 2-0 115700  36K444 level sensor, rain sensor, or other external 
Refrigerated single Bottle Water S — 2-gal. WS700R 36К448 source (not included). Automatic 15-sec. 
Dual Bottle Water Sampler, (2) 1-gal. ү/5750  36K445 А А 
Sampler Accessories e backflush cycle clears debris from the strainer 
Stormwater Sampling Kit; Includes S Drain mun and empties water from the hose to prevent 
ain Gauge, Flow oensor, Rain sensor ain 3 2 
Sensor, Flow Sensor, and Rain Gauge contaminating the next sample. 
ніш io Bottle, 00-835 — 8NK17 Dual-bottle sampler has 2 pumps and allows 36K445 
Flow Probe with 2.5 to 5.5 ft, Extendable Handle ЕРЗ11 —36K455 user to set sampling mode for each pump and 
Flow Probe with 3.7 to 6 ft. Extendable Handle — FPTTi ^ 36K453 bottle individually. 
Flow Probe with 5.5 to 14 ft. Extendable Handle РР211 36К454 
PL 
= 
QAY - "C 9MFC5 
. 0 
ecobailer a — 
M H H 
BRIGHT Disposable Bailers = 
DYES a р © 9ACZ5 = For nylon twine, see page 1097 = 
= = For sample vials, see page 657 
Biodeg radable Dye Tracers К EcoBailer—Clear PVC models allow visual inspection of well samples. They 
Fluorescent dyes make water flow patterns easy to see, track, and map іп lakes, | sink rapidly without requiring additional weighting material. Longer bottom 
reservoirs, septic systems, piping, and other bodies of water. Bright, vivid colors | spout helps prevent silt from interfering with check ball and causing potential 
are easily detected in clear, deionized water in the range of 100 ppb of active leakage. A custom emptying device regulates discharge flow. High-density poly- 
ingredient—or just 10 ppb under a handheld laboratory black light (UV). ethylene models are designed with a thick tube wall that is less likely to bend 
Item when handled. 
Description Size Color Concentration @ 1 PPM No. forf 
16 oz Red 1 pt to 6250 gal 81000 EcoBailer Pro—Hydrodynamic design with wide spout opening for fast sink 
16 02 Yellow/Green 1 atto 12,500 gal 8ACLS 19 m y А У C g А p pening 
Dye [сг 1 gal е 1 pt to 6250 gal 8RF22 rate while minimizing dissolved oxygen in the well sample. Easy-to-handle 
3 1 gal Yellow/Green 1 Tot to 15. 200 ga ae emptying device provides more accurate control of liquid flow into the sample 
трете тї Yellow/Green 1 Le io 120 “000 gal 8CV78 bottle. Pour spout and ball retainer allow easy pouring from top of bailer. 
Peder 11b Red 11b to 60,400 gal 9DTY7 Item Pkg. 
ШІ Blue 110 to 120,000 gal 87Е47 Сар. Dia. L No. Qty. 
200 Tablets Blue 20 gal/Tablet 9CH32 EcoBailer 
Dye Tracer 200 Tablets Orange 35 gal/Tablet 8UL06 Clear PVC 
Tablet 200 Tablets Red 60 gal/Tablet 8ACL4 67 mL oin 12in 9EWZ2 48 
200 Tablets Yellow/Green 60 gal/Tablet 9ACZ5 199 mL Ao in 36 in 8UTV6 24 
347 mL Tin 12 in 9MFC5 48 
1,027 mL Twin 36 in 8D591 24 
Dynalon Foon туп ЖОЮШ e 
Ё ^o in in 
У! Clear PVC, Weighted 
асау . value service 1,027 mE Tin 36 in 8DA81 24 
um — Twin 48 in 9NRJ8 24 
H igh-Density Polyethylene 
Dippers 347 mL , Tum 2in ЗКЕҮВ 48 
j 513 mL 1 іп 18 іп 91002 48 
= Will not rust or corrode 1,027 m Tin 36 in 8D590 24 
Lightweight, durable dippers for жыға High-De Density Polyethylene, Weighted TEN - ЧЕТИ 
collecting samples from streams, Payline, , Weighted = f 
tanks, drums, and other hard-to- CL Bro WAT 35 in SEWYS 21 
reach areas. HDPE dippers provide Capacity SIM йш ttem Clear PVC - l 
excellent chemical resistance—and U0 mL Bt ЗКГБ 1365 m Hen sein 300714 A 
float. Molded graduations and dual- 200 n m n. гая E CIE] Clear PUE, , Weighted — та anne = 
pouring spouts to make it easier to 1000 mL — 100 mL 6f — OPWRI +365 m1 неп Tein 360777 2 
take samples from large tanks. 1000mL 100 тС 128 9093 Clear PVC, Hydrocarbon Recovery 
1,027 mL Thin 36 in 360779 24 
voc Ti ips — Р : 
Tip for EcoBailer Pro Bailers 1 in 3in 366778 24 
3KWL9 I 3 WHEATON® 
Drum Sampler 
CONBAR Bomb Samplers Draws and collects sample in one step to simplify 
Use to extract liquid samples at specific depths sampling unknowns from drums and tanks. Filling ports 
from tanks, lakes, ponds, wells, etc. Composite are located above the screw-in bottle for a complete 
sampler can be used to collect an average sample fill without trapped air. Chemical-resistant polypropyl- 
of a tank's contents. ene sampler protects users from exposure to drum E 
i contents. 431⁄2"L. Complete with 125mL borosilicate s 
Description Ор Ша 1 Nar glass bottle with PTFE-lined cap. 
Stainless Steel 125 ті 1%in  15in — 3KWL6 Item 
Stainless Steel 1,000 ті 2%in 22іп 3KWL9 Description No. 
Brass/Bronze 1604  2%in 12іп 3KWJ3 E-Z Sampler 87958 
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LAB SUPPLIES Scan. Order. Done. |: ir 


Chemicals Details on page A1. Ba 
-— я a 3 Over 47,000 Lab Chemicals available on Grainger.com 
| N 2 Ensure that your laboratory has all of the chemical supplies and equipment necessary to 
P tap gl perform accurate experiments and testing. Find a comprehensive line of buffers, acids, bases, 


L^ i solvents, and reagents. Shop our lab chemicals, supplies, equipment, and instruments to help 


71 ё UC you get your job done accurately and safely. Go to grainger.com/lab chemicals 
Chemicals 6 :» | Chemicals LT LabChem | А Ф 
Chemicals SIGMA-ALDRICH 
Container Item Container ltem 
Concentration Size No. Description Size No. Container Item 
pH Buffer Solutions Acetic Acid, Glacial, ACS 25L SLKN9 Description Size No. 
pH 1.0 500 mL 9NW46 Acetone 1gal  6CHJ2 Ammonium Formate 25g 452M90 
pH 1.07 500 mL 86328 Acetonitrile, HPLC 4L 8MWK1 Acetone 500 mL 452778 
pH 1.68 4L 3TWH3 Ammonium Molybdate, Tetrahydrate, ACS 500g 8ЕКМ0 Ammonium Citrate Dibasic 5000 457887 
pH 2.0 20L 80639 Citric Acid, 10% w/v 4L 8FV46 Antifoam B Emulsion 500 mL 452Y03 
pH 2.0 500 mL 9LL54 EDTA, 0.0575M (0.115М) 4L 8МІН9 Bromocresol Green 5g 452W10 
pH 3.0 4L 9JAX1 Ferric Chloride Hexahydrate, ACS 500g  9LUF3 Bioxtra Viscous Liquid 500 mL 457Х98 
pH 4.0 500 mL 4YMH7 Ferrous Ammonium Sulfate 0.4N (0.4M) 4L | 8XMW6 Bovine Serum Albumin 100g 457/32 
pH 4.0 41 4YMH8 Glucose-Glutamic Acid 6mL  8PWYG Butanol 2L 46AA39 
pH 4.0 20L БИШЕ Glycerin 1L 86477 Carbon Disulfide iL 46AA26 
pH 5.0 500 mL 8FZK6 Hexanes, ACS 4L 87Р15 Cycloheximide Solution 10 mL 452L76 
pH 6.0 500 mL 8FZLO Hydrochloric Acid, ACS 2.5L  8WAUA Dichloromethane 100 mL 452293 
pH 6.40 500 mL 8FKK5 Hydrogen Peroxide, 30% w/w 4L — 8TWA8 DL-Dithiothreitol 1g 45ZF02 
pH 6.86 10L 8XNY7 odine, 0.1N (0.05M) 4L 8V654 Dimethyl Sulfoxide 500 mL 46AA03 
pH 7.0 500 mL 4YMH9 sopropanol 1441  6CHJ4 Dioctyl Sulfosuccinate 5000 457558 
pH 7.0 4L 8GHD4 sopropyl Alcohol, ACS (2-Propanol) 201 50/Х4 Podecang т. 45ZW01 
pH 7.0 20L 8GHD5 4L 5CVU5 thyl Acetate 46AA29 
pH 7.38 500 mL Л; Sopropyl Alcohol, 70% viv 20L 9LLP4 Ethyl Alcohol Pure 200 Proof TL 46AA23 
pH 7.40 4L 8GGT2 Kerosene, Odorless 4L 8YMN3 Histopaque 10771 100 mL 45ZW21 
pH 7.70 20L SAMX9 Methanol, HPLC 4L 8MWKO Hydranal-Coulomat A Anolyt 500 mL 457К70 
рН 8.0 500 mL 8TW85 Murexide Indicator, Dry Form in NaCl 500g  9APM8 L-Cysteine 100g 45ZU77 
pH 9.0 500 mL 8FX51 Nitric Acid, ACS 25L  8WCK3 Ludox Hs-40 Colloidal Silica 1L 452J88 
pH 9.18 4L 8YM72 Perchloric Acid, 0.1N (0.1M) 4L 9GU87 Methanol 2L 46AA18 
pH 10.0 500 mL 4YMJ1 Phosphoric Acid, ACS 25L  8NLF5 Methyl-Pyrrolidinone iL 452V97 
pH 10.0 4L 9LMR9 Potassium Chloride, ACS 500g 4YMG1 Mineral Oil 7.5 mL 45ZU46 
pH 10.0 20L 8RZA2 Potassium Hydroxide, 0.5N (0.5M) in Ethanol 4L  8XND3 Nicotinic Acid 100g 452692 
pH 11.0 500 mL 8GE98 Potassium lodide, ACS 500g  4YMF7 Octanol 11 4527191 
РН 12.0 Ti 8XNX2 Reagent Alcohol 4L 9VZW8 O-Xylene 4L 46AA42 
pH 12.45 500 mL 8VY35 Silver Nitrate, 0.1N (0.1M) 4L 5CVU8 Paraffin Wax Mp 58-62C 1 kg 452241 
pH 13.0 10L 8GEAU Sodium Hydroxide, 10% w/w 2001  9WT46 Phosphoric Acid 100g 45ZY48 
Buffer Solution Kits Sodium Thiosulfate, 0.1N (0.1M) 4L — 4YMG7 Propanol 4L 46AA10 
10.0, 7.0, pH 4.0 20 mL 7YL05 Sulfuric Acid, ACS 25L  8ELC6 Proteinase K 100 mg 45ZH81 
10.0, 7.0, pH 4.0 500 mL 1Y319 TCLP Extraction Fluid #2 201 806682 Polyvinylpyrrolidone 1kg 45ZE68 
ORP Standards TISAB II 41. ВЕРЕ5 Sodium Chloride 500 g 457Н24 
200 mV 500 mL 8ELA2 Toluene, ACS 4L 90724 Sodium Metasilicate 1k 452.90 
475 mV 500 mL QUEL4 4L ДҮМН2 Tert-Butanol 2L 46AA24 
400 mV 500 mL 9APLA Pm 10L 8FV27 Tetrahydrofuran IL 452296 
Water, Deionized (ASTM Type II) 20L 4YMH3 Toluene 500 mL 452271 
200L  8GDA7 Triton X-114 100 mL 45ZR10 
Xylenes, ACS 4L 81/903 Thiamine Hydrochloride 25g 45ZF71 
е 
Chemicals Spectri m Chemicals Мс 
Container Item =S COMAN 
Description Size No. Container Item 
2,2,4-Trimethylpentane 4L 39H363 Description Size No. 
Acetonitrile, Exceeds A.C.S. Specifications 4L 6NMN8 Ag Nitrate Precision Solution 1L 45F513 
Ammonium Acetate, Crystal, Reagent, ACS 2.5 kg бРКХЗ Ammonium Bifluoride, (Certified 10% w/v) Aqueous Solution 4L 45E349 
Ammonium Hydroxide 20L 39D967 Bromine Number Titration Solvent 4L 45E969 
Ammonium Peroxydisulfate, Crystal, Reagent, ACS 500 g 6WZF9 Reference Buffer, pH 4.00 «0.01 at 25°C 4L 450009 
Barium Chloride, Dihydrate, Crystal, Reagent, ACS 12 kg 6WZH8 Reference Buffer, pH 7.00 «0.01 at 25°C 4L 45D043 
Calcium Carbonate, Light Powder, USP, Bulk 45 kg 6TYR3 Reference Buffer, pH 10.00 +0.01 at 25°C 4L 450094 
Calcium Stearate, NF 2.5kg 390325 Distilled Water Reagent 4L 49WC28 
Chloroform, Stabilized 41 6MMC2 EDTA Titrant Precision Solution 20L 45F075 
Ethyl Alcohol, Absolute, Reagent 4L 6RFK7 Ethanol, Reagent Alcohol 4L 45E944 
Ethylene Glycol | 55 gal 6NMH7 Hydrochloric Acid, (Certified 2.00 Normal) 20L 45E542 
Ferric Subsulfate Solution, USP 500mL бРНМ/З Hydrogen Peroxide, (Certified 3596 v/v) Aqueous Solution 20L 45E549 
Heptane | 41 6NMR7 lodine Precision Solution 4L 45F183 
Hydrofluoric Acid 500mL 390865 Isopropanol, (Certified 7096 v/v) Aqueous Solution 4L 45E573 
Hydrogen Peroxide, Solution, Reagent, ACS 41 6PMW8 Kerosene 4L 45E959 
sopropyl Alcohol AL 6NMX1 Mercuric Acetate, (Cert 25 g/L) in Glacial Acetic Acid 4L 45E593 
sopropyl Alcohol, EP, BP, JP. 20L 6RFR1 Methanol 4L 45E938 
Potassium Hydroxide, Pellets, Reagent, ACS 2.5 kg 6MNAS Nital Etchant, (Certified 10%) 250 mL 45E673 
Potassium lodide, Crystal, Reagent, ACS 500 g 6MND2 Nitric Acid Precision Solution 1L 45F233 
Methanol, Absolute 2001. 6ММ70 Potassium Fluoride, (Cert 50% w/v) Aqueous Solution, Neutralized 41 45E751 
Naphtha, VM and P 41 396662 Potassium Hydroxide, (Certified 20% w/v) Aqueous Solution 4L 45E767 
Nitric Acid, Technical 25L 6PJE3 Potassium lodide, (Certified 10% w/v) Aqueous Solution, Stabilized 1L 45D652 
Phosphoric Acid, FCC 41 6PJG5 Potassium Permanganate Precision Solution 10L 45F398 
Polyethylene Glycol 400, NF 2.5L 6PNL9 Povidone-lodine Solution USP, (Certified 10% w/v), 1% 500 mL 450 
Propylene Glycol, USP 4L 6WYF2 (w/v) Available lodine, for Laboratory Use m 87% 
Reagent Alcohol, Denatured, Exceeds A.C.S. Specifications 4L 6NMR4 Purified Water Reagent 20L 49WC30 
Silver Nitrate, Crystal, Reagent, ACS 100g 396853 Reagent Alcohol (Denatured Alcohol), (Certified 70% v/v) Aqueous Solution 4L 45E450 
Sodium Carbonate, Monohydrate, Granular, Reagent, ACS 2.5 kg 396887 Silver Nitrate Precision Solution 20L 45F481 
Sodium Hydroxide 20L 39E316 Sodium Hydroxide Precision Solution 4L 45Ғ577 
Sodium Hypochlorite, Solution, Available Chlorine, Reagent 500 mL 6NNV1 Sulfuric Acid, (Certified 10% v/v) Aqueous Solution (1 + 9) 4L 45E867 
Sodium Metabisulfite, Granular, FCC 2.5 kg 39H031 Synthetic Sea Water,ASTM D1141 Substitute Ocean 20 45D892 
Sodium Selenite, Powder 5 kg 6NPF1 Water (Certified), without Heavy Metals 2 
Strontium Chloride, Hexahydrate, Crystal, Reagent, АС5 12 kg 396984 TCLP Extraction Fluid 2 pH 2.88 20L 45D906 
Talc, Powder, USP 12 kg 6WYW3 Titration Solvent 4L 45E973 
Tetrahydrofuran, Stabilized 20L 39H490 Toluene 4L 45E961 
White Petrolatum, White, USP 15.9 kg 6PNLO Water Reagent 20L 49WC18 
Zinc Chloride, Granular, USP, JP 12 kg 67202 Xylenes 4L 45E963 
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LAB SUPPLIES 


Water Purification, Rotary Evaporators & Glove Chambers 


ARIES > 
FILTERWORKS, 


Water Purification 
Systems 


Produce purified water for laboratory, 
industrial, and commercial applications. All 
Type | water systems, start-up cartridges, 
and final filters are sold separately. 


WATER PURIFICATION SYSTEMS 
= Produce Type 1 laboratory . 
grade water on demand 


Aries Type I—Quiet recirculation pump 
assures constant water purity. Large 
capacity cartridges are spring loaded. VP 
Series filter cartridges sold separately. 

= Bacteria removal: < 10 CFU/mL 


Aries Type I 
44C701 


Phoenix Type I—Ultrahigh-purity water 
systems deliver lab quality water on 
demand. The water goes through a staged 
purification process which includes high- 
purity ion exchange resins to remove 
dissolved minerals and internal recircula- 
tion to maintain purity. Intuitive touch 
Screen and easy maintenance. Filter 
cartridges sold separately. 

= Bacteria removal: « 1 CFU/mL 


DEIONIZERS 
= Produce Type Il purified water 


Hydra DI—Preassembled high-purity 
systems provide deionized water from city 
and tap water supplies using a 3-stage 
process. Include cartridges and water 
quality light. 


VP SERIES SINGLE CARTRIDGE HOLDER 


Unix modular, wall-mounted system 
employs quick-connect VP Series 
cartridges (sold separately) to treat water 


Phoenix Type 1 
48GE17 


A К Hydra DI 
and process fluids. Holders can be easily 246703 
linked together for staged filtration in 
downflow and upflow applications. 
Purified Water Max. Endotoxins, Particulate 
Resistivity Output Total Organic RNase/DNase Removal Mfr. 
Bien Flow Carbons Removal (micron) Model 
ater Purification Systems 
Aries Type | - Countertop я Е 
5-10 ppb No | ARS-102 
18.2 TRA 2 Ipm Less Than 5 ppb E ME 0.2 micron ARS-102-UV 
Phoenix Type I - Countertop Е 
Less Than 15 ppb Big 
Less Than 5 ppb Removed PEX.CTS-1-DF 
18.2 megaohm 2.51рт Less Than 10 ppb m 0.2 micron po 
ч -1-DF 
7101 Filter PHY-GN-S-4 
Less Than 5 ppb PHX-GN- 
S-1-DF 
Phoenix Type І - Remote Configuration 
Less ThanSppb Removed PHX-CT-R-1 
18.2 megaohm 2.5 Ipm Less Than 10 ppb рат Med 0.2 micron PHX-BC-R-1 
Less Than 5 ppb — 7101 Filter PHX-GN-R-1 
Deionizers 
Hydra DI 
1to 10 1.9 Ipm 5 micron HY-122-DI 
megaohm 4.7 Ipm _ 25 micron НҮ-122В-ПІ 
50 to 100 1.9 Ipm 5 micron НҮ-122-ПІ-НС 
megaohm 4.7 Ipm 25 micron НҮ-1228-ПІ-НС 
Cartridge Replacement Kits For Hydra DI 
For Use with 44C703 HYK-001 
For Use with 446704 HYK-009 
For Use with 44705 HYK-002 
For Use with 44C706 HYK-010 
Max. Inlet Max. Outlet Mfr. 
_ InletPipe Size _ Pressure Range — OutputFlow — Pipe Size Model 
VP Series Single Cartridge Holder кааар Aare 5 
ўд in OD Tube 30 psi 4 Ipm YA in OD Tube UNIX-00 
Cartridges for Use With 440707 
DI Cartridge, Color-Changing High Purity Mixed Bed_ VP-17-4030_ 
DI Cartridge, High Purity Mixed Bed VP-17-4010 
DI Cartridge, High Capacity VP-17-4203 
Cartridge, Activated Carbon VP-17-1050 
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Item 
No. 


44C701 
44C702 


48GE17 
48GE18 
48GE19 
48GE21 
486Е22 
48GE24 


48GE25 


48GE20 
48GE23 


48GE26 


44C703 
44С705 
440704 
44C706 


462224 
462226 
462225 
462227 
Item 
No. 


44С707. 
446567. 
44С568 
44С577 
746571 


h) heidolph North America 53 
aT 
Rotary Evaporators di 
: . 56DK96 
= 1300W heating capacity % 
Offer a digital display for set апа actual 42, 
LI 


heating bath temperature. 


HEI-VAP EXPERT 

Large dial controls to adjust rotation 
speed and bath temperature. Adjust the 
required angle of the evaporating flask 
individually according to your needs. 
Patented flask clamp Easy-Clip cannot 
get lost due to a connection to the vapor 
tube coupling ring. 

HEI-VAP CORE 

3.5" LCD indicates rotation speed, 
heating bath, and vapor temperature. Preprogrammed timer turns off 
evaporator and removes evaporating flasks from bath on motor lift models. 
Motorized models feature lift that adjusts height with the press of a button. 


Height Item 
Glassware Set Type Adjustment Method No. 
Hei-VAP Expert z 
G1, Diagonal Condenser Manual 56DK91 
G1B, Coated Diagonal Condenser Manual 56DK95 
G3, Standard Distillation Vertical Condenser Manual 56DK92 
G3B, Coated Standard Distillation Vertical Condenser Manual 56DK96 
G3BXL, Coated Standard Distillation Vertical Condenser Manual 56DK97 
G3XL, Standard Distillation Vertical Condenser Manual 56DK93 
G5, Dry Ice Condenser Manual 56DK94 
G5B, Coated Dry Ice Condenser Manual 56DK98 
G1, Diagonal Condenser Motorized 56DK99 
G1B, Coated Diagonal Condenser Motorized 56DL04 
G3, Standard Distillation Vertical Condenser Motorized 56DL01 
G3B, Coated Standard Distillation Vertical Condenser Motorized 56DL05 
G3BXL, Coated Standard Distillation Vertical Condenser Motorized 56DL06 
G3XL, Standard Distillation Vertical Condenser Motorized 56DL02 
G5, Dry Ice Condenser Motorized 56DL03 
G5B, Coated Dry Ice Condenser Motorized 56DL07 
Hei-VAP Core | zm 
G1, Diagonal Condenser Manual 56DK74 
СТВ, Coated Diagonal Condenser Manual 56DK78 
G3, Standard Distillation Vertical Condenser Manual 56DK75 
G3B, Coated Standard Distillation Vertical Condenser Manual 56DK79 
G3BXL, Coated Standard Distillation Vertical Condenser Manual 56DK80 
G3XL, Standard Distillation Vertical Condenser Manual 56DK76 
G5, Dry Ice Condenser Manual 56DK77 
G5B, Coated Dry Ice Condenser Manual 56DK81 
G1, Diagonal Condenser Motorized 56DK82 
G1B, Coated Diagonal Condenser Motorized 56DK86 
G3, Standard Distillation Vertical Condenser Motorized 56DK83 
G3B, Coated Standard Distillation Vertical Condenser Motorized 56DK87 
G3BXL, Coated Standard Distillation Vertical Condenser Motorized 56DK88 
G3XL, Standard Distillation Vertical Condenser Motorized 56DK84 
G5, Dry Ice Condenser Motorized 56DK85 
G5B, Coated Dry Ice Condenser Motorized 56DK89 
Item 
Description No. 
Accessories | Е ^ ae 
Guard Hood, 6 in x 8 in x 8 in 36RM99 
Guard Shield, 6 in x 8 in x 8 in 36RN01 
Spare Vapor Tube, 3 in x 3 in x 8 in 36RN06 
Tube Set, Includes 6.25m Water and Vacuum Tubing 36RNO8 
Rotary Evaporator Enclosure, 38 in x 24 in x 48 in 36RN12 
. Rotary Evaporator Enclosure, 38 in x 24 in x 50 in -36RN13 - 
Filter for Rotary Evaporator Enclosure 36RN14 


t a Den 0000 
Disposable Glove Chambers 35 svi 


Hands-in-Bag atmospheric chambers are constructed of sturdy 0.003" 
gauge polyethylene and are polished for clarity. Seams are heat sealed 
for strength and inflation-tested to be leak-free. Ideal for laboratory, field 
sampling, and emergency isolation applications. Include sealing tape. 


No. of Mfr. Item 
Ports Chamber Volume Opening Size М L Model No. 

17,085 cu in 24 in 39 in 48 in 690323 3NPA1 

1 30,510 cu in 30 in 45 in 58 in 690341 3NPA3 

31,730 cu in 36 in 51in 58 in 690321 3NPA2 


Fume Hoods & Biosafety Cabinets Details on page A1. 


LAB SUPPLIES Scan. Order. Done. = 


XPERT FILTERED BALANCE SYSTEM WITH GUARDIAN 

AIRFLOW MONITOR DUCTLESS FUME HOODS 

Provide user protection by containing airborne powders and particulates. Help 
keep particles contained during weighing and power transfer. Include a built-in 
blower and exhaust HEPA filter. This system returns filtered air to the laboratory 
and requires no outside ducting. 


CE (COMPACT) DUCTED FUME HOODS 


Reduced hood size with vented enclosure duct, pulls contaminants out of the 
building for occupant safety. 1-pc., seamless liner ensures efficient airflow and 
has excellent chemical resistance and flame retardation. 


9TA97 а ; BASIC DUCTED FUME HOODS 
z 54 Designed for mobile labs, classrooms, or areas with low ceilings or narrow 
з z aisles. 16-ga., powder-coated steel liner and counterbalanced clear tempered 
В Ё safety glass sash. Built-in blowers are sized for up to 100-ft. duct run. Hoods 
Laboratory — include air foil, 2-pc. adjustable baffle, 100W incandescent light fixture, and 
Hood шеш кән 10.3" 0.D. duct collar for connection to exhaust. 


(Work Surface 
and Cabinet 
sold separately.) 
8PCX7 


ISOLATOR? HIGH-PERFORMANCE DUCTED LABORATORY FUME HOODS 
Have precise baffle pressurization to help achieve superior capture and contain- 
ment at standard or low volume applications. Hoods have 432" H "full view” 
sash with tempered glass and a full-length handle. Slotted rear baffle helps 
provide even plenum balance with a 24"D interior. Hoods come prewired and 
include a white poly glass liner. Accessories sold separately on Grainger.com. 


TELESCOPING BASE STANDS 


2 Р ; Provide sturdy support of up to 1000 Ib. 
A. НЕМСО «stock y support of up 


55NW87 
(Cabinet sold 
separately.) 


Mfr. Item 
Ductless and Ducted Fume Hoods Description Includes w D H Brand Model No. 
CE (Compact) Ducted Fume Hoods 1 4 5 
PURAIR DUCTLESS FUME Н0005 nternal Blower, seq" 241 Оп ео 1445 eae 
«dint 1 Vapor Proof Light incen ІШ пеше 
» User-friendly operation Ducted 48in 24in 45in Нетсо 14842 45H847 
; bes apo lias see Grainger.com ш Light Interna! Blower © п д п i п emco 0и ish 
à | (запо р Hays, 526 ger. | | | : 48in 24in 45in Нетсо 14844 45H853 
Utilize Multiplex filtration technology with an electrostatic prefilter and main Basic Ducted ГӨ Fume Hoods 
carbon filter, selected for specific applications. Provide an additional 5" or 6" of Bitin An Powar 
height for applications that require more headroom. Switches, Prewired 47in 25in 53іп Labconco 2247300 8РСХТ 
100 Watt Vapor- 
No. of ape Proof LED Light 

Overall Overall Overall Filter Filters Mtr. Item ower Built-In y hp Hazardous- 

Width Length Height Type Req. Brand Model No. Location Blower and " " " $ 
Purair Ductless Fume Hoods Hazardous-Location 471 25in 53in Labconco 2247500 — 9JWL6 
Purair Basic XT LED Light Fixture 

24 in 27 in 35 in Acids, Carbon, 1 Air Science Р5-24ХТ 9ТА97 Built-In % hp Blower, 

36 in 27 in 35 in Formaldehyde, 1 Air Science P5-36XT  8NK58 Light and Blower . А А 

48 in 27 in 35in HEPA, Solvents ^ 2 Air Science P5-48XT  8XDK9 Switches, Prewired — 70in 25in 53in Labconco 2246300 ^ 8GDN7 
XPert Filter Protector Ductless Fume Hoods 34 hp S yapon oor 

29 in 24 in 37 $5 in 1 Labconco 3950201 26KJ31 Blower Built-In 3 h I 

24in — 36in  363in 1  Labconco 3950301 26К/34 Location Bo sink | | | 

29in — 48in 37%іп HEPA 1  Labconco 3950401  26KJ37 Hazardous-Location 70іп 25in 53in Labconco 2246500 80009 * 

29 in 60 in 46 1964 in 2 Labconco 3950501 26KJ40 Light Fixture 

29 in 72in — 46196 in 2  Labconco 3950601 26К.46 Isolator? High Performance Ducted Laboratory Fume Hoods 

Mfr. Item Vertical 48 іп 33in 57%in Instock GRF-350-48G7 55NW87 

Description Brand Model No. ena — 60in 33in 57 Йіп Instock GRF-350-60G7 55NW88 
Filters for Purair Basic and Purair Basic XT 72in 33in 57 йіп Instock GRF-350-72G7 55NW89 
Prefilter, Pk. of 6 Air Science — ASTS-PRF — 4UDJ2 Telescoping Base Stands 
Carbon Filter for Acids Air Science ASTS-015 — 4UDJ1 Adjustable — (4) Fixed Levelin ч n 
Carbon Filter for Organics, Solvents, and Hydrocarbons Air Science — ASTS-001 — 4UDH8 Height Aft «d 1.75 іп Tubular 48 in 2911 27% in to Labconco 8/0010 BYERS 
Carbon Filter for Formaldehyde Air Science — ASTS-013 — 8WAL1 Adjustable Powder-Coated i ;, 34/0 іп 
HEPA Filter for Powders Air Science —ASTS-030  4UDH9 Height 6ft Steel Frame | /2in 29in Labconco 374674 BWFK1 


* Hazardous-location models do not include switches and wiring, which must be individually installed in conformance with local codes. 


Biosafety Cabinets оно „йй 


Help provide personnel, product, and environmental protection from biological particulates. For 
use with agents that require Biosafety Level 1, 2, or 3 containment. 


Purifier Logic--—Feature ADA-complaint touchpad control on right-hand side post for manual 
activation of blower, lights, timer, and electrical receptacles, audible arm mute, and menu selec- 
tion. Built-in interval or elapsed timer for experiment monitoring, fluorescent light, or UV light 


f 
i 
i 


control. 
Labculture RELIANT—Shorter height " nien с веш МИГ Dra 
45H165 and smaller footprint optimizes lab Purifier Logic+ Biosafety Cabinets i 
space. Aow eee ee Bi vein SL in 61% in Labconco 302480001 45H173 
а ло In ^ |n 5ІП Labconco 
moderate risk agents. Has energy-effi- — 5577515: in 61% in Labconco 302580001 — 45181 
cient DC ECM motor technology. Feature — 785; in 31 біп 6156in Labconco 302680001 45Н189 
simple switches, pressure gauge, and Labculture RELIANT Biological Safety Cabinets 
А 5 "E i 10 | i -A2- 
Manual WV timer Eseo loode anime n ПЕТЕ E шаш 
53CP74 crobial coating on all painted surfaces 60in 33%in  61in Instock BSC-A2-60  53CP76 
minimizes contamination. 72іп  33'^in  61in Instock BSC-A2-72  53CP77 
636 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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LAB SUPPLIES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Refrigerators, Freezers & Liquid-In-Glass/Bottle Thermometers 


— —À( 2 — awr 
7 49YNB9 эү керинен ———<= - FU 
49YN17 6RHD4 49Xp28. 49YP77 
Lab Refrigerators and Freezers ABS 9 четв Gg cOREPOINT 


= 60 Hz, 115 V (except 6RHD4 is 120 V) 


Provide energy-efficient, convenient, safe, and reliable performance for demanding life science, pharmacy, biological, clinical, and industrial applications. ABS 
units feature microprocessor temperature controller with audible and visual alarms, digital temperature display, remote alarm contacts, keyed door locks, and 
leveling legs. 
Refrigerator Refrigerator Freezer Freezer Door Item 
Cap. Temp. Range Cap. Temp. Range H w D Type Defrost Brand No. 


Undercounter Refrigerators 
General Purpose 


e 
2z 
= 
S 


5 cu. ft. 34° to 50°F = = 31% in 20 in 22 1⁄4 in White Swing Soli Cycle ABS 49YP19 
High Performance 
1 cu. 34° to 50°F — — 21/4 in 17 Жіп 19 Жіп White Swing Solid Cycle ABS 49YN89 
1 cu. ft 34° to 50°F — — 21% in 17 “in 19 Жіп White Swing Glass Cycle ABS 49YN91 
2.5 cu. ft 34° to 50°F = = 287% in 17% in 19 1^ in White Swing Soli Cycle ABS 49YN93 
2.5 cu. ft 34° to 50°F = = 287% in 17% in 19 1^ in White Swing Glass Cycle ABS 49YN94 
4.5 cu. ft. 34° to 50°F — — 33% in 23 Жіп 24 V in Silver Swing Cycle ABS 49YP03 
4.6 cu. ft 34° to 50°F = = 31% in 23 % in 25 іп White Swing Glass Cycle ABS 49YP01 
5.2 cu. ft 34° to 50°F — — 32% in 23 іп 24 in White Swing Glass Cycle ABS 49YN95 
1 cu. fi 34° to 50°F = = 21% in 17 iA in 19 1⁄4 in White Swing Soli Cycle ABS 49YN90 
1 cu. fi 34° to 50°F = = 21% in 17 i4 in 19 14 in White Swing Glass Cycle ABS 49YN92 
4.6 cu. ft. 34° to 50°F = = 33% in 23 % in 24 іп White Swing Solid Cycle ABS 49YN96 
4.6 cu. ft. 34° to 50°F — — 33% in 23 іп 24 іп White Swing Solid Cycle ABS 49YN97 
4.6 cu. ft 34? to 50°F — — 33% in 23 9A in 25 in White Swing Glass Cycle ABS 49YN98 
4.6 cu. ft. 34° to 50°F = = 33% in 23 3A in 25 іп White Swing Glass Cycle ABS 49YN99 
4.6 cu. ft. 34° to 50°F = = 31% in 23 % in 25 in White Swing Glass Cycle ABS 49YP02 
4.5 cu. ft. 34° to 50°F — — 33% in 23 іп 24 іп Silver Swing Cycle ABS 49YP04 
прш Refrigerators 
Chromatography 
16 cu. ft. 34° to 50°F = = 6ft 5 in 25 % in 28 іп White Swing Glass Cycle ABS 49YN17 
Flammable Liquid 
30 cu. ft. 34° to 50°F = = 6 ft ^ in 35 % in 35 ^ in White Swing Solid Cycle ABS 49YP49 
High Performance 
10.5 cu. ft. 34° to 50°F = = 4ft 11 in 23 % in 26 іп White Swing Glass Cycle ABS 49YP60 
Upright Refrigerators with Freezers 
Flammable Liquid 
25 cu. ft. 34° to 50°F 5 cu. ft. -13? to 5°F 6 ft іп 35 % in 35 ^ in White Swing Solid Manual ABS 49YP50 
General Purpose 
23 Cu. ft. 36° to 50°F 15 cu. ft. 5° to 14°F 5 ft 8 in 30 in 34 in White Solid Automatic ^ Corepoint Scientific 6RHD4 
High Performance 
10.5cu.ft. 34° їо 50°F 1.7 cu. ft. -13° to 5°F 6 ft8% in 23 іп 26 “іп White Swing Glass/Swing Solid Cycle/Manual ABS 49YP62 
Pharmac 
23 си К. 33° to 50°F 23 cu.ft. 33.8° to 50°F 82% in 26 іп 34% in White Swing Glass Cycle Corepoint Scientific 498Х05 
33 cu. ft. 33° to 50°F 33 cu. ft. 33.8° їо 50°F 821^ in 39 % in 32 “іп White Sliding Glass Cycle Corepoint Scientific 498Х07 
Undercounter Freezers 
Flammable Liquid 
— — 4 cu. ft. -13° to 5°F 32%e in 23 % in 24 % in White Swing Solid Manual ABS 49YP28 
General Purpose 
— — 4 cu. ft. -13? to 5°F 33% in 20 % in 22 in White Swing Solid Manual ABS 49YP20 
— — 1.5 cu. ft. -13° to 5°F 19% in 18 ^ in 19 Zin White Swing Solid Manual ABS 49YP21 
High Performance 
— — 1.3 cu. ft. -13° to 5°F 20% in 23 іп 24 in White Swing Solid Automatic ABS 49YP07 
ИШЕ Freezers 
Flammable Liquid 
— — 30 cu. ft. -13? to 5°F 6 ft іп 35 % in 35 in White Swing Solid Manual ABS 49YP36 
Ultra-Low Temperature 
= = 21 cu. ft. -125° to -58°Е 6 ft7-5/8 іп 3 ft 77A in 36 % in Gray Swing Solid Manual ABS 49YP77 
E E шишиши " 
Liquid-In-Glass & Bottle Thermometers HERMCO 
Liquid-in-glass thermometers need to be partially submerged to a known depth to accurately register H 
temperature readings. They have a marked line that indicates what level they need to be submerged in order т) 
to provide a temperature reading. They are commonly used to measure temperatures readings in vessels and E 
beakers when the sample to be measured is shallow. E is 
Bottle thermometers are filled with a biosafe material intended to mimic the critical samples that need to be E E 
measured. Bottles are shatter-resistant. E] | i 
Temp. Immersion Item Temp. Bottle Fill Overall Item 
Range Graduations — Depth L No. Range Graduations Medium Accuracy Height No. 
Liquid In Glass Thermometers Bottle Thermometers UT M 
For Incubators and Water Baths For Incubators „#4; 
0? to 80°C TC 100mm 250 тт 57Рб1 18° to 50°C 0.5°C Glycol +1°C 135mm  8RLTS КӘДЕ Y 
0° to 80°C 1°C 100mm 250 тт 57Р02” 18° to 50°C 0.5°C Glycol +1.5°C 140mm 9ҒАМ0 үш PE 
20? to 100*C 0.5°C 76mm  . 305mm 52ZPG0 * For Ovens кенет 
For Ovens 20? to 130°C TC Sand +2°C 135mm 8WYC1 —— AR 
0° to 200°C TC 125mm 405mm 57Р09 For Refrigerators =p 
0° to 200°C TC 125 тт 405 mm 5ZPHO * -5° to 15°C 0.5°C Glycol +1°C 125 mm  8RLT4A " Б 
For Ovens, Oil Baths -5° to 15°C 0.5°C Glycol +1.5°C 130 тт  8AU73 8AU73 
0° to 200°C 1°C 76mm 280mm 52ZPG8 * 
0° to 200°C TC 76mm _ 280mm 52Р07 


* Safety-coated glass construction. 
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LAB SUPPLIES Scan. Order. Done. >- |7 
Incubators, Ovens & Furnaces Details on page A1. 


8 REVSCI Benchmark 
Ml Scientific industries, Inc. 
e а SHEL ’ i 
Digital Laboratory Incubators 
BOD Incubators—Refrigerated incubators keep low temperatures for 
applications such as fermentation studies, or plant and insect studies. 
Z EREET | Include color touch screens, except 48VG33 has а digital display. 
48VG33 | Cell Culture Incubators—Maintain your desired temperature, humid- 
ity, etc to grow and maintain cell cultures. 422V22 has a European 
394322 plug. 
Incubators—ldeal for testing sewage, wastewater, and other low 
m and room temperature applications. Mechanical convection system for 
even air distribution. Microprocessor control system, PID temperature 
422V21 control, and LED display. Meets APHA specs for BOD testing. 
Refrigerated/ Temp. Temp. Chamber Chamber Chamber Mfr. Item 
Non-Refrigerated Cap. Range Accuracy Voltage H Ww D Brand Model No. 
BOD Incubators 
Refrigerated 12 cu. ft. 7° to 60°C +0.7°C 12010240V AC 1025іп 12 іп 16.5 in RS-IF-233  48V633 
Refrigerated 12 cu. ft. 1%10 75°C +0.7°С 12010 240у AC — 1025in 12in 16.5 in бейта у епс RS-IF-233pro 48/634 
Refrigerated 1.9 cu. ft. 1*to 75°C 20.7°C 120 to 240V AC 16.5 in 12 іп 16.5 in y RS-IF-253pro 48/635 
Refrigerated 2.6 cu. ft. 1° to 75°C +0.7°С 120 to 240V AC 22.5 in 12 іп 16.5 in RS-IF-273pro 481636 
Cell Culture Incubators 
Non-Refrigerated 0.23 cu. ft. 30° to 112?C — +0.25°C @ 37°C 240V 6.2 in 7iin 9.1 in Banche Scientific. 15005-3205 4220121 
Non-Refrigerated 0.23 cu. ft. 30° їо 11290 +0.25°C @ 37°C 240V 6.2 in 7.1 in 9.1 in T5005-3205-E 422/22 
Refrigerated 0.86 cu. ft. 4? to 75°C +0.2°C 120V 10.25 in 14.25 in 10 in Genie (Scientific Industries) 51-1200 13R323 
Incubators 
Refrigerated 6.5 cu. ft. 152104092 — +0.5°C @ 20°C 120V 18.5 in 25.5 in 24 in SRI6P 39/322 
Refrigerated 6.5 cu. ft. 152104096 +0.5°С @ 20°C 240V 18.5 in 25.5 in 24 in Shel Lab SRIGP-2 391323 
Refrigerated 19.3 cu. ft. 15*1t040"C — +0.5°C @ 20°C 120V 54.5 in 25.5 in 24 in SRI20P 30324 
Refrigerated 19.3 cu. ft. 15*t040"C +0.5°C @ 20°С 240V 54.5 in 25.5 in 24 in SRI20P-2 391325 
панн 
. - 


Vacuum Convection Oven Natural Gravity 


Forced Air Convection Gravity Convection 392318 Convection 


Basic Oven Programmable Oven Box Furnace, Benchtop 
13R401 20H915 381773 
H 552%); . 
1 SHEL * . memmerr cff Y; CARBOLITE 
Convection Ovens and Box Furnaces Lm Lng sy 
o 
Provide controlled heat for drying, Digital/ Temp. Temp. Chamber Chamber Chamber No. of Item 
baking, sterilizing, heat treating, Volume Analog Voltage Range Accuracy H w D Shelves — Brand No. 
evaporating, annealing, and testing. Tees Моне ОП гер 
ы 137cuft Digital 220 V 15* fo 260°C 23.0 @ 150° 31іп 307i 247іп 3 Shellab 134390 
Basic Digital Ovens—Shel Lab 16L Digital 120V Ambient +10° to 250°C 21°C @ 100°C  9.84in  9.84in  1023in 2 LSS 32E227 
ovens feature microprocessor 27.5 cu ft Digital 220V 15° to 260°C +3.5°C @ 150°C 61 in 30.8 in 25 in 6 Shel Lab 13R401 
dun 30L Digital 120V 1259in  1259in  11.81in 2 L 32Е724 
temperature control and digital 50L Digital 120V Ambient +10° to 250°C +1°C@100°C 1496іп 1574іп  1299in 2 LSS 32Е725 
electronic timer. LSS ovens include Р 801 н Digital 120 V 17.71in_ — 1771in 15.74 in 2 LSS 32EZ26 
rogrammabie 
PID controller and PT 100 sensor. 5.7 CU Digital T15V_ Atleast 10°C above ир to 99.9°0.1°C/_284in 22i 15.810 2 Memmert 42W036 
9 cu ft Digital 115V ambient up to +300°C from 100°+0.5°C 31.5 іп 25.2 in 19.7 in 2 Memmert 20Н911 
Programmable Ovens— pets Convection Ovens 
: : . - asic 
Adaptive multifunctional digital : 1.9 cu Digital 115V Atleast 5°C above ир to 99.9?«0.1?C/ 15.8 in 15.8 in 13 in 1 Memmert 20Н894 
PID-microprocessor controller with 3.8 cu Digital 115V__ ambient up to +300°C from 100°+0.5°C — 18.9in 22 іп 15.8 in 2 Memmert 20H897 
iah-definiti Ў i 30L Digita 120 V i26in 126i 11.8іп 2 L 32Е728 
high definition TFT-color display. 50L Digita 120V Ambient +10° to 20020 +1°C@100°C 14.96 in  15/4in  12.99in 2 LSS 32Е729 
Include adjustable overtemperature 90L Digita 120V 185in 17.7111 16.92 іп 2 LSS 32EZ30 
i E i Programmable 
protection and 7-day timer. ticuft Digital 115V с = Lih msn agin 1 — Memmert 200915 
" m 1.9 cu ft Digita 115V At least 5°C above up to 99.9°+0.1°0/ 15.8 іп 15.8 in 13 in 1 Memmert 20Н916 
Vacuum Convection Ovens 3.8 cu ft Digita| 115V ^ ambient ир to +300°C from 100°+0.5°C — 18.9 in 22 in 15.8 in 2 Memmert 20Н917 
Feature cross-flow ventilation, 9.0 cu ft Digita 115V 31.5 in 25.2 in 19.7 in 2 Memmert 20Н918 
overtemperature protection, stain- Маоши онно пи wens 120V irosit staot 9in 9 in 12іп 2. Shellab 361318 
less steel chamber, and vacuum 1.7 сий ^ Analo 120V = 12 іп 12 іп 20 in 2 Shel Lab 391320 
gauge. Digital models offer micro- treun 0918 10V 10^:0220"C 25% of set point 121 ТЕП үп ae 
processor temperature control. Natural Gravity Convection Ovens 
Box Furnace, Benchtop 
Box Furnaces—Yield consistent = 6 L pi ital — 220-240 1000%С% - 649in | 708іп 826in 1 Carbolite 381773 
ox Furnaces, Lai 
temperatures throughout the 13L Digital 220-240 тесер - 2578in 17421  2401in --  Carbolte 381779 
working chamber zone. 23L Digital 220-240 705in 19.88in 26.57 in --  (arbolite 381780 
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LAB SUPPLIES 


Heating Mantles, Heat Tape, Temperature Controllers & Dry Baths 


спе авз 
d Sciences 


BriskHeat € 


Beaker Heaters 

= 120V, except 21TW61 is 240V 

= Required Benchtop Temperature 
Controllers sold separately 

Provide uniform heat across the 

surface of a flask or beaker. 


HEATING MANTLES 

= Max. temp: 850°F 

Fiberglass liner is molded to fit 
snugly on round-bottom flasks. 
The heating element is topped by 
ceramic and wool insulation layers 
and a fiberglass cloth cover. 


Lower Hemisphere—For use with 
basket ring stands. 3" lead wire 
with NEMA L1-15R connector and 
4-ft. power adapter cord with NEMA 
1-15 plug. 


Wattage For Use With 
Lower Hemisphere Heating Mantles 
80 SDC120JC-A, SDC120JF-A, 
80 SDC120KC-A, SDC120KF-A 
80 Flasks 
270 SDC120JC-A, SDC120JF-A, 
380 SDC120KC-A, SDC120KF-A 
380 Flasks 
ШШ SDC120JC-A, SDC120JF-A, 
600 SDC120KC-A, SDC120KF-A 
1300 TTD999-K120+TAKN10-DA 


Spherical Heating Mantles 
0/270 SDC120JC-A, SDC120JF-A, 
140/380 SDC120KC-A, SDC120KF-A 
Table Top Heating Mantle 


377 SDC120JC-A, SDC120JF-A, 
550 SDC120KC-A, SDC120KF-A 
620 


Beaker Heaters 
150 — 
150 
200 SDC120JC-A, SDC120JF-A, 
250 SDC120KC-A, SDC120KF-A 
350 


Fiberglass 
13P748 


BriskHeat 
Heat Tape 


» Suitable for electrically 
conductive surfaces 

= Optional Benchtop Temperature 
Controllers sold separately 

Provide fast, efficient direct-contact 

heating on any surface or body. CE 

Certified and RoHS Compliant. 


Fiberglass Heat Tape—Heavy 
insulated tape is exceptionally flex- 
ible and durable and provides rapid 
thermal response. Has power leads 
on same end. High-temperature tie- 
downs for easy installation. 


HSTAT Silicone Rubber Heating 
Tape—tnclude adjustable ther- 
mostat control. Rapid heat-up and 
thermal response. 
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Beaker Heater 
13P744 


Heating Mantle 
13N549 


Spherical—Opening adjusts for 1-, 2-, 
or 3-neck flasks on these full-coverage 


zippered mantles for basket ring stand. 6-ft. 


cord with NEMA 1-15 plug, except 13N559 
and 13N560 have 4-ft. cord. 


BEAKER HEATERS 

= Max. temp: 450°F 

Heaters wrap around Griffin and standard 
beakers and are snugged in place with 

a hook-and-loop closure. The heating 
element is laminated between two layers 
of fiberglass-reinforced silicone rubber that 
is moisture- and chemical-resistant. 2-ft. 
power leads with 2-prong NEMA 1-15 plug. 


Mfr. Item 
Brand Model No. 
Briskhea! НМ0100-Н51 13М549 
Briskheai НМ0125-Н51 13М550 
Chemglass CG-10000-02 21UG46 
Briskheai HM0500-HS1 13N553 
Briskhea! HM1000-HS1 13N554 
Chemglass CG-10000-08 21UG57 
Briskhea! HM2000-HS1 13N555 
Briskhea! HM3000-HS1 13N556 
Briskhea! HM5000-HS1 13N557 
Briskheai НМ12000-Н51 13М558 
Briskheai НМ0500-551 13М559 
Briskheai НМ1000-551 13М560 
Briskheai HMO0500VF1 13N565 
Briskheai HM1000VF1 13N566 
Briskheai HM3000VF1 13P742 
Briskheai HM5000VF1 13P743 
Briskheai GBH0250-2 21TW61 
Briskheai GBH0250-1 13P744 
Briskheai GBH0400-1 13P745 
Briskheai GBH0600-1 13P746 
Briskheai GBH1000-1 13P747 


Silicone 


Rubber 
13P849 
Max. Item 
Temp. Voltage Wattage w L No. 
Fiberglass Heat Tape 
120 V 105 0.5in 24in 13Р748 
120V 209 1.ТБіп 24in 13P760 
120V 210 0.5in 4ft 13Р749 
120 V 310 0.5in 6ft 13Р750 
120 V 313 25in 24in 13Р765 
120V 418 1.75in 4ft 13Р761 
900 °F 120 V 420 05in 80 13Р751 
120V 620 lin  6ft 13P756 
120V 627 1.75in 6ft 13Р762 
120V 830 lin  8ft 13P757 
120V 836 1.75іп 88 13Р763 
120V 940 25in 6ft 13P767 
120V 1,254 2.5іп 8ft 13P768 
120V 1,672 325in 8ft 13P773 
HSTAT Silicone Rubber Heating Tape 
120V 144 0.5in 48 13P849 
120V 216 0.5in 6ft 13P850 
120V 288 lin  4ft 13P854 
120V 288 2in 24іп 13P858 
120V 360 0.5in 10ft 13P852 
120V 432 1in 6ft 13P855 
425 °F 120V 720 Tin 108 13P857 
120V 1,440 2in  10ft 13Р862 
240 V 144 1in 24іп 21TX41 
240 V 720 1іп 10 ft 21TX45 
240 V 864 2 in 6ft 21ТХ48 
240V 1,440 2in  10ft 21TX50 
240V 1, 800 Зіп 100 21TX55 


BriskHeat 


Temperature 
Controllers 


= Accuracy: +1% FS 
= On/Off control 
= 120VAC input 


Benchtop—Digital 
controllers offer adjust- 
able upper and lower 
setpoint limits. Factory- 


13P844 
power cords have 
NEMA 5-15 plug and 
receptacle. 


Holder 


Outdoor—Mount 
vertically for outdoor 
use. Features audible 
alarm, Type K thermo- 


installed Type J or K À 21TV79 [| 
thermocouple sensors. Couple, and 6-ft. input 
5-ft. input and output Power cord. 
Temp. Thermocouple Mfr. Item 
Description Range Type Model No. 
32° to 999°F/0° to 600°C SDC120JF-A 13Р844 
Benchtop Temperature 32° to 999°F/0° to 600°C K SDC120KF-A 13Р846 
Controllers 0° to 700°C J SDC120JC-A 13Р845 
0° to 600°C K SDC120KC-A 13P847 
отаси 32 to 999% TTD999-K120 217079 
Thermocouple, 60 inL — — TAKNO5-DA 21TV80 
пшпипипплаф 
Lab ARMOR' JHERMCO' 


DryTemp Dry Baths 


= Temp. range: ambient +5° to 150°C 
= Thermal uniformity (with DryTemp Bath 
lid): +1.0°С at 95°C with Bead Block 
Dry baths feature digital temperature 
control. Combine with a bead block for 
optimal temperature uniformity and 
accuracy while incubating common 
lab vessels, including microfuge tubes, 
test tubes, microplates, and slides. 
Single bead block holds 0.25L of 


beads. 334"L x 3"W x 3"H. Double 
bead block holds 0.5L of beads. 334". 
x 6"W x 3"H. 


GLASS THERMOMETERS 


Designed for use with block heaters 
and water baths. 


Item 
Description H w D Brand No. 
Dry Baths 
DryTemp Bath, 120V 3.2 in 8.7 in 10.3 in Lab Armor 121054 
DryTemp Bath, 230V 3.2 in 8.7 in 10.3 in Lab Armor 121055 
> CHOOSE: Item 
Description Color Brand No. 
E ШР апі двай Lab A H7280 
ead Block - Single ; ab Armor 
Bead Block - Double Black, Blue, Gold, Red, Silver — Гар Armor H7281 
Beads, 2L Lab Armor 1211039 
Beads, 4L Lab Armor 121040 
Scale Item 
Description Temp. Range Divisions L Brand No. 
Glass Thermometers For Block Heaters and Water Baths 
Tani 0° to 110°C 2°F 225 mm  Thermco —5ZPF7 
Liquid In Glass Thermometer 25° 10 57°C 2°F 1/5 mm  Thermco  5ZPF5 
S peas Thermometer, 0° to 110°C 2°F 225 тт Thermco  5ZPF8 
La b KR MOR Bath with Beads 


12L046 


Bead Dry Baths 


= Temp. range: ambient +5° to 80°C 

= Thermal uniformity: +1.0°C @ 37°C 

= Digital display 

Bead baths are more energy efficient than water 
baths and provide precise, uniform temperature control. Protect samples from 
contamination and easily hold vessels upright in place. Safely incubate multiwell 
plates and petri dishes without water wicking under their lids. 


Item 
Description H w D No. 
120V 
Bead Bath, 6L 8.5 in 15.9 in 12.3 in 12L043 
Bead Bath, 14L 8.5 in 15.9 in 18.5 in 12L045 
Bead Bath, 20L 85 in 15.9 in 23.25 in 12L047 
Bead Bath, 6L, includes 5L of Beads 85in 15.9 in 12.3 in 12L042 
Bead Bath, 14L, includes 12L of Beads 85in 15.9 in 18.5 in 12L044 
ET Bath, 20L, includes 15L of Beads 85in 15.9 in 23.25 in 12L046 
Bead Bath, 6L 8.5 in 15.9 in 12.3 іп 121049 
Bead Bath, 14L 8.Біп 15.9 in 18.5 in 12L051 
Bead Bath, 20L 8.5 in 15.9 in 23.25 in 12L053 
Bead Bath, 6L, includes 5L of Beads 8.5 in 15.9 in 12.3 in 12L048 
Bead Bath, 14L, includes 12L of Beads 8.5 in 15.9 in 18.5 in 12L050 
Bead Bath, 20L, includes 15L of Beads 8.5 in 15.9 in 23.25 in 12L052 
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LAB SUPPLIES 
Water Baths, Circulators & Chillers 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


B 


q 


45UA82 


“ 
& 


12C221 


Water Baths 


Provide exact, stable temperature control. 
Ideal for heating and maintaining temper- 
ature-sensitive samples. Units include a 
corrosion-resistant, stainless steel reser- 
voir and a digital display. 


AW d 


Scientific LS X PolyScience 


LW Scientific models offer an open reservoir, touchpad digital 
controller and red LED display. 

PolyScience general purpose water baths feature a reservoir 
with a hinged gable cover and built-in drain, timer modes, and 
memory function. 


Temp. Temp. Flow Chamber Item 

Cap Accuracy Range Rate Material Volume H Ww D Brand No. 
101: 02% Ambient? — Aluminum, 101 біп 12i 101 iw scientific  49UA82 
20L +0.2°C 1010002 10Ірп Stainless Steel 201 6in 19.3in ТІЛіп 45UA83 
m E Xu m 

10.25? pm in .8 in in 

494F23 1012 #0.25°C Amblent 40 jpm - Polycarbonate, — 15 біп — 11.6in біп |PolyScience _ 494F25 
20L — 20256 *9 10 99°C go pm — Stainless Steel —50 | —9sin — 17in 6 in 494F26 
28l +0.25°6 дво абв apm Bin Үй Bin | ar 
Heated and Refrigerated Circulators Ҹ̧ PolyScience 


Each unit includes a controller with easy-to-read LCD displays 
and menu prompts to guide users. Circulators limit excessive 
over-temperature protection by stirring. All circulators are made 
from powder painted steel. 

Heated Circulators are ideal for warming reagents and culture 
media, thawing or tempering samples, biological incubation, cell 
culture, enzyme assays, or controlling the temperature of labora- 
tory equipment such as chromatography columns, viscometers 


Temp. Temp. Temp. 
Controller Type Cap. Accuracy Вапде (C) Range (F) 
Heated Circulators 
71 +0.01°C 
Advanced Digital 15L +0.01°C 
20L +0.01°C — Ambient +10° Ambient +20° 
7L +0.01°C to 200° to 392° 
Advanced Programmable 15L +0.01°C 
20L +0.01°C 
TL +0.07°C i o i о 
MX 151 20.0780 _ Ambient 110° Ambient +20 
20L ГЕ 
71 +0.04° Ө о A o 
Standard Digital 15L 4D Dr = lent ШАПШЫП 520) 
20L +0.04°C 0 0 
Refrigerated Low-Profile Circulators 
Advanced Digital ras #0.01°C — ,- o 49 o 
Advanced Programmable 7L +0.01°C - 20 to 200° -4 to 392 
MX 7L x0.07?0 -20° їо 135? -4?to 275? 
Standard Digital 7L +0.04°С -20° to 170? -4?to 338° 
Heated and Refrigerated Circulators 
7L x0.01"C — -20?to 200° -4° to 392° 
ЕСИ Е ЕЕ 
15L +0.01°C -40° їо 200° -40° to 392° 
7L x0.01"C — -20° to 200° -4° їо 392° 
ТТ. +0.01°C -40%10200% -40° to 392° 
Advanced Programmable i5L +0 01°C —30*10 200° -22° to 392° 
15L +0.01°C — -40*to 200° -40° to 392° 
7L x0.07?0 -20%10 135% -4° їо 275° 
MX 15L +0.07°C о o o o 
201 +007°C -30° to 135% -22° to 275 
5 TL ore -20° to 170? -4° to 338° 
standard Digital 15L +0.04° гапо о 099 о 
201 +0.04°C 30° to 170% -22 to 338 


* Horizontal. f Vertical. 


and densitometers. Users can set their own temperature 
setpoints. The chemical resistant deck surface is cooler to the 
touch when operating at high temperatures. 

Refrigerated Low-Profile Circulators offer quiet, energy 
efficient operation to regulate the amount of cooling needed. 
Low-profile models offer a space-saving design. 

Heated and Refrigerated Circulators have large bath open- 
ings and chemical resistant decks on the units for easy cleaning. 


Flow Chamber Item 
Rate Pump Type H w D No. 
20.1 Ipm 6.18 in 5.59 in біп 120264 
20.1 Ipm 8.35 in 10.88 in 5.5 in 120270 
20.1 Ipm Pressure, 9.85 in 5.Біп 12.45in 120276 
20.1 Ipm Suction 6.18 in 5.59 in 5in 120265 
20.1 Ipm 8.35 in 10.88 in 5.5 in 120271 
20.1 Ipm 9.85 in 5.5 in 12.45 in 120277 
12.8 Ipm 6.18 in 5.59 in 5in 120262 
12.8 Ipm 5.5 in 10.87 in 8.34 in 120268 
12.8 Ipm Pressure 5.5 in 12.43 in 9.84 in 120274 
11 Ipm 6.18 in 5.59 in Sin 120263 
1t Ipm 5.5 in 10.87 in 8.34 in | 120269 
11 Ipm 9.85 in 5.5 in 12.45 in | 120275 
20.1 Ipm Pressure, 6.18 in 5.59 in 5in 120223 
20.1 Ipm Suction 6.18 in 5.59 in 5in 120224 
12.8 Ipm Pressure 6.18 in 5.59 in Sin 120221 * 
11 Ipm 6.18 in 5.59 in Sin 120222 * 
20.1 Ірт 6.18 in 5.59 in 5in 120229 
20.1 Ipm 6.18 in 5.59 in 5in 120233 
20.1 Ipm 8.35 in 10.88 in 5.5 in 120239 
20.1 Ipm Pressure, 8.35 in 10.88 in 5.5 in 120243 
20.1 Ірт Suction 6.18 in 5.59 in Sin 120230 
20.1 Ipm 6.18 in 5.59 in Sin 120234 
20.1 Ipm 8.35 in 10.88 in 5.5 in 120240 
20.1 Ipm 8.35 in 10.88 in 5.5 in 120244 
12.8 Ipm 6.18 in 5.59 in Sin 120227 1 
12.8 Ipm 5.5 in 10.88 in 8.35 in 120237 
12.8 Ipm Pressure 9.85 in 5.5 in 12.45 in 120247 
11 Ipm 6.18 in 5.59 in 5in 120228 + 
11 Ipm 5.5 in 10.88 in 8.35 in 120238 
11 Ipm 9.85 in 5.5 in 12.45 in | 120248 


Chillers NV PolyScience | КА? 


Benchtop Chillers—Provide consistent cooling for а variety of applications ranging from lasers and analytical equipment to геас- 


12c37e tors and manufacturing equipment. All units include displays and liquid level gauges or monitors. 
i i i Temp. Temp. Tem Flow Item 
Durachill Portable Chillers—Direct steady Cap. Accuracy Range (C) Range (P) Amps Ваіе Pump Type No. 
cooling to remove heat for a variety of applica- penema Emong pimen LED Display 
i i i i ot Heated or Refrigerate 
tions including laser etching, AA furnaces, ICP, 07 30190 -10%1020% 14510869 12A 791pm MEUM 12360 
rotary evaporators, vacuum systems, reaction к I: -10*1030* 14*t086* 12A 132lpm 9 126361 
i i etrigerate! 
vessels, plasma etching, and condenser cooling. 07L  s0.C -5%050% 23°to 122° 12A 79lpm Centrifugal 120358 
They feature a self-cleaning filter system, front 07 2 20" 040 ES о 107 12А ЕШ Turbine 120064 
i igui i JL +0.1° -5° to 50° 9 to 122° .2 Ipm А 
reservoir, and a liquid level monitor that prevents 7L +0.1°C-20" to 409 4510 1045 12A —148 lpm Centrifugal 120362 
56DM24 pump failure. The compact design takes up less 1825L 405°C  5^1035* 41910969 13A 132lpm n 126376 
floor space. Hos cieace иави Епнаше Chillers, Digital Display 
Рр А z eatea and Refrigerate: 
Recirculating Chillers—Have a power- 42L DIC 101070 145101586 136A 9.8 Ipm 56DM24 
ful, speed-controlled pump to cool fluids. The 42L 0192 -10°1070° 14° to 158" 16.2A 9.8 рт Positive 56DM26 
pump has an indirect continuous adjustment of ОР 204.0 10.070. 14.0158. 1734 брт Displacement SOMES 
the maximum pressure and flow rate to kee 42L +01°С  -10^to 70° 14° to 158° 13.5A 13.21pm 56DM31 
De g : : 10 Sep 42L +010 -10%1070% 14° to 158° 13.7 A 13.2 Ірт Turbine 56DM25 
temperatures stable. Chillers include insulated 42L #0.1°C -10°to 70° 14° to 158° 16.3A 13.2 Ipm 56DM27 
| 60EL70 bath reservoirs that allow the use of thermofluid ШЕ 20.70 ТЕЕ tom Lil свей 174A 1321рт 560М29 
in the external cooling circle without refilling. Refrigerated о Se штаттар 
They have a visible fluid level display and a drain 4L 30.10 -20°1080° -4° 10 176° -- 18lpm ion -60Е170 
| у for saf tying al рі y ibl 4L 20.05°C-30° to 80% -22^10176"  — 18 lpm Pressure, Suction -60ЕГ71 
valve tor sale emptying along with an accessible — “Sig 7[ 01%0 -30%10 80° -22^101767 -- 3ilpm Pressure 60EL73 
air filter for cleaning. 5107L 20.220 -30° їо 80° -22° їо 176° -- 31lpm Pressure, Suction 60Е172 
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LAB SUPPLIES 
Autoclaves & Labware Washers 


- 
. IT 


«о 


Electronic 
332240 


5 heidolph North America 


Benchtop Autoclaves 


Self-contained design eliminates external plumbing and 
hardwiring. 316 stainless steel chamber ensures high 
corrosion resistance. Fast exhaust allows quick cycle 
time of solids and slow exhaust prevents media and 
liquid boil-over. Closed-door drying system maintains 
sterility. Drying cycle removes residual moisture after 
sterilization. Continuous pressure purge eliminates air 
pockets. Large-capacity water reservoir helps avoid 
frequent fill-ups. Auto shut-off feature saves energy. 
Standard safety features include a heat-insulated, 
double locking door; automatic low-water level shut-off; 
over-temperature cut-off; and over-pressure valve. UL 
Classified. 


Analog—Manually-operated sterilizers include а 
60-min. cycle timer, temperature selection from 100°C 
to 134°C (212°F to 273°F), and combination pressure 
and temperature gauge with peak indicator. 


Electronic—Digital display shows temperature, pres- 
sure, and running time. Up to 59-min. sterilization 

time and temperature selection from 105°C to 137°C 
(221°F to 279°F). In-line particle filter protects valves. 
Low-water alarm sounds when reservoir needs refilling. 
Feature electronic pressure and temperature sensors. 
Standby heating keeps chamber warm for quicker 
cycles. Models with printer meet GLP requirements. 

EA models have preloaded cycles for sterilizing packs, 
pouches, pipette racks, and instruments. 


Chamber Chamber Voltage Item 
Cap. Watts Dia. H (AC) No. 
Analog Autoclaves 
7551 1,050W = 7 Yasin 12 Yasin 120/АС 337717 
23L 1400W 9/4іп 161%6іп 120/ АС 337727 
34.4 L 2,200W 121%4іп 1855 in 220/ АС 337744 
651 2,400 W 15in 20 in 220V AC 337738 
84L 2,400 W 15in 27 Yasin 220/ АС 337741 
Electronic Autoclaves w/Printer 
344L 2,200// 12%in 18 198 in 220/ АС 337748 
65L 2,400 W 15in 20in 220V AC 337740 
84L 2,400 W 15in 27 Yasin 220/ AC 337742 
Electronic Autoclaves w/Printer - EA Models 
23L 1400W 9/4іп 16'9вїп 120/ АС 337730 
841 2,400 W 15in 27 V&in 220/ АС 337747 
Environmental Electronic Autoclave w/Printer 
23L 1400W 9/4іп 16!Увіп 220/ АС 337735 
Kwiklave Electronic Autoclave w/Printer 
23L 1400W 9/4іп 16!У6іп 220/ АС 337731 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


8NAD4 


BioClave Research Benchtop Autoclaves велсһтаәгк 


Provide automatic, full-cycle operation—fill, sterilize, exhaust, dry—at the push of a button. Self- 
contained reservoirs for clean and used water do not require direct hookup to water service. Chamber 
pressure, temperature, and cycle state/remaining time are shown on large, clear digital displays. 


Safety interlock keeps door closed until pressure reat 


ches 0 psi. Include stainless steel rack, trays, tray 


handle, draining hoses, and spare door gasket and fuses. 


Standard 4-cycle options are preset for sterilizing liquids, wrapped instruments, or unwrapped instru- 
ments/plasticware, and can be adjusted as needed for special applications. 5th option, Dry Only, can 


extend drying time at the end of a cycle. A USB drive 
a report of the cycle. CE Certified. 


can be inserted and used as a method for storing 


Temp. Chamber Chamber Item 

Description Cap. Watts Range Dia. L No. 
Mini Autoclave 8L 950 W 121°C to 134°C 6% in 15 % in 8NAD4 
Autoclave 16L 1,600 W 121°C to 134°C 9 in 13 % in 9/391 


272.229 
61NH88 sec 61NJ13 
Labware Washers 61NJO04 LABCONCO: 


= 22.6 in x 21.3 in x 18.8 in interior clearance 
= 93°C (199°F) rinse temp. 
= 12.9 L of water used 
= 304 stainless steel construction 
= See Grainger.com for optional 

racks and other accessories 
Dual washing and draining pumps reduce cross- 
contamination risk. Purified water pump brings 
nonpressurized or pressurized purified water into 
the tank for rinsing. 96 gpm recirculation rate. 
Fine-mesh drain filter traps debris. Steam cycle 


Description Phase Voltage Amps 
SteamScrubber 
Undercounter Single 115V 20A 
Glassware Washers Sing 6 208220 20 A 
Undercounter Glassware Single 115V 20А 
Washers with Window Singe mM 2 А 
Freestanding Single 115V 20 À 
Glassware Washers Single ATEN 2 А 
Freestanding Glassware Single 115V 20A 
Washers with Window Single By 2 E 
FlaskScrubber 
Undercounter Single 115V 20A 
Glassware Washers Single ДЫЛЫ ДІ д 
Undercounter Glassware —— de 115V 20A 
Washers with Window Single 2082304 20А 
Freestanding Single 115V 20 À 
Glassware Washers ange 202201 20 A 
Freestanding Glassware Single 115V 20A 
Washers with Window Single 208230 m 
FlaskScrubher Vantage 
Freestanding Glassware Single 208/230V 20A 
Washers with Window гер 208/230V oa 


and LED Light 


penetrates and removes dried residue. Scrubbers 
are designed to wash and dry beakers and other 
wide-mouth or specialized glassware. 


SteamScrubber washers include upper and 
lower standard racks. Upper rack has side 
release latches for easy lift-out and an extra 
wash arm. Feature a forced air drying system, 
25° to 80°C (77? to 176°F). FlaskScrubber 
models offer a lower spindle rack and forced 
air drying through spindles, 25° to 80°C (77° to 
176°F). 


Item 
H Ww D No. 


61NH88 
61NH89 
61NH90 
61NH91 
61NH92 
61NH93 
61NH94 
61NH95 
61NH96 
61NH97 
61NH98 
61NH99 


32.1 in to 


36 in 24.1 in 


27.7 in 


32.2 in to 


36.1 in 24.3 n 


27.8 іп 


61NJ01 
61NJ02 
61NJ03 
61NJ04 
61NJ05 
61NJ06 
61NJ07 
61NJ08 
61NJ09 
61NJ10 
61NJ11 
61NJ12 


32.1 in to 


36 in 24.1 in 


27.7 in 


32.2 in to 


36.1 in 24.3 in 


27.8 іп 


61NJ13 
61NJ14 


641 


32.2 in to 
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27.8 in 


LAB SUPPLIES 
Ultrasonic Cleaners 


Scan. Order. Done. |> 
Details on page A1. 
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Ultrasonic Cleaners (Elmi) == BRANSON SHRACLEAN 
Inaudible ultrasonic vibrations safely clean metal and plastic instru- Note: Operation requires a basket or tray for both Branson and 
ments, machinery, and parts. Size, timing, and heat options are Elma Ultrasonics models, sold separately. Search on "Branson 


available for a variety of industrial and laboratory cleaning tasks, and 


Baskets" or "Branson Trays" or "Baskets for Elma Ultrasonics" 


жендет" A on Grainger.com. 
ж-е models include а cover. 
Tank Tank Timer Item 
20XD74 Cap. H wW D Hz Voltage Range Cleaning Mode Brand No. 
Heated Ultrasonic Cleaners 
Analog Timer 
0.2 gal | 2%in 7%in 3 %шіп 37 110/120V 11030 min Degas, Heat, Sweep Elma Ultrasonics 360008 
0.7 gal | 3%sin 9%іп Sin 37 115/ Heat, Sweep Elma Ultrasonics 55МХ69 
7gal | 6%in 35 іп 8in 50 1to 20 min Degas, Heat Raytech 20XD74 
Digital Timer : = 
0.25 даі] 2 Ип 7 in Зып 37 ; Elma Ultrasonics 52RX42 
OS gal 3in ТЕ Mein 37 110/120У І 1 to 30 тіп Elma Ultrasonics 52RX44 
0.5 ga ЕЛІ 5 іп 5 5іп 40 120V 0 to 99 min, Continuous Run Branson 39J353 
0.75 даі 3%in 9%in 5 іп 37 110/120V 11030 min Elma Ultrasonics 52RX45 
0.75 даі) 4in 9 Әіп 5% in 40 120V 0 to 99 min, Continuous Run Branson 39,357 
igal | 5%in 9%іп Біп 37 110/120V 11030 min Elma Ultrasonics 52RX46 
15gal| 5%in 11Йіп 5 Zain 37 А Педа, Heat. Swee Elma Ultrasonics 528Х47 
1.5 gal 6in 11 %in 6in 40 120V 0 to 99 min, Continuous Run gas, ' р Branson 39J361 
25gal| 5 іп 11%in 995 in 37 110/120V 110 30 min Elma Ultrasonics 52RX48 
2.5 ga 6in 11%in 9%in 40 120V 0 to 99 min, Continuous Run Branson 39,365 
35gal| 7 йіп 11% іп 91%2іп 37 110/4120У 11030 mi Elma Ultrasonics 52RX49 
5gal | 7%п 12%in 1i'Yein | 37 999mm Elma Ultrasonics 52RX50 
5.5 0а бі 19%in 11 ¥%in 40 120V 0 to 99 тіп, Continuous Run Branson 39J369 
75ga | 7 йіп 19%in 11 еіп | 37 110/120V 0 30 min Elma Ultrasonics 52ВХ51 
50 gal | 141п 34 in 18 in 40 22072401 1-Phase | to 99 min Degas, Heat Shiraclean 53KM1 
Mechanical Timer 
0.5 gal 4in 5 vin 5 vin 40 Branson 39J352 
0.75gal| 4in 9 іп 5 in 40 Branson 39356 
1.5 да 6in 11%6іп біп 40 120V 0 to 99 min, Continuous Run Heat, Sweep Branson 39360 
2.5 ga бі 116in 9%in 40 Branson 39J364 
5.5 gal 6in 19%in 11 Фіп 40 Branson 39J368 
Heated Ultrasonic Cleaners with Drain 
Analog Timer Р 7 PESE БОБ 
1.3 gal | 5%in 9 %in 57&in | 25/45 P Elma Ultrasonics 360055 
Pol ГҮйт тт —T 55 in| 25/4 110/120// Tto 15.min Degas, Heat, Sweep -Е|та Ultrasonics 366058 
Digital Timer 
0./gal | 3%in 9%in 5 %2in | 37/80 Elma Ultrasonics 360022 
{Bear Am ТОЙ buen | 3/80 Elma Ultrasonics 386024 
8 ga віп біп 5 in ; ma Ultrasonics 
$383 Тиш 3m 3 ЛЕНІ ТИКА 1 to 60 min Elma Ultrasonics 366025 
47 gal | 7%in 12%in 11 5%іп | 37/80 Elma Ultrasonics 360026 
74gal| 7%in 19%in 11 5%іп | 37/80 Elma Ultrasonics 366027 
7.9 gal | 11 іп 11%іп 11 %in 25/45 Degas, Heat, Sweep Elma Ultrasonics 53КА45 
13 gal | 19%in 11%in 11 %ein | 25/45 220/240V 1-Рһаѕе gas, ' P "Ета Ultrasonics 53КА46 
15gal | 13%in 19% in 13 in 25/45 Elma Ultrasonics 53КА47 
22gal |19 оіп 13in 19 /оіп | 25/45 208 3-Phase 11030 min Elma Ultrasonics 53КА48 
23.8gal| 11 іп 23%in 19*9&in | 37 220/240V 1-Phase Elma Ultrasonics 366021 
33.3 gal 13 Yin 23 % in 13 іп 25/45 Elma Ultrasonics 53КА49 
42.8 да| 17%in 23 іп 23 3% іп 25/45 208 3-Phase Elma Ultrasonics 53КА50 
67.4 gal) 20%in 29%in 25 іп | 25/45 Elma Ultrasonics 53КА51 
Unheated Ultrasonic Cleaners 
Digital Timer z " " 
0.25 даі] 2йіп 7%in —3'96&in 37 110/120V 1to 30 min Degas, Swee| Elma Ultrasonics 52ВХ43 
53KA41 Mechanical Timer — _ А = 
0.5 gal 4in 5 %in 5%in 40 Branson 39J351 
075gal| 4in 9%in 5%in 40 Branson 39J355 
1.5 gal 6in 11 %in 6in 40 120V 0 to 99 min, Continuous Run Sweep Branson 39J359 
2.5 gal бі 11Фіп 9%in 40 Branson 39,363 
5.5 gal бі 19%in 11 %in 40 Branson 39J367 
No Timer н 
5 gal 14 in 16 in 15 % in 25 ; А Branson 437K07 
ioar i6im —20in —1i734in | 28 = 0 to 99 min, Continuous Run Sweep Branson 437K08 
Unheated Ultrasonic Cleaner with Drain 
Digital Timer 
52; 3./ gal | 3%in 19%in 115/&in | 37 110/120V 1to 30 min Degas, Sweep Elma Ultrasonics 360017 
Unheated Ultrasonic Sieve Cleaner 
Analog Timer E E 
36C027 14gal| 5%in 9%in 91352 іп 37 115V 1to 30 min Degas, Sweep Elma Ultrasonics 55МХ80 
Unheated Mini Ultrasonic Cleaner 
Digital Timer z _ А E 
1502 | 2%in 6%in 3V in 47 117/ 0105 min Sweep Branson 3KWR7 
А z VALCONOX 
Ultrasonic Cleaning Concentrates BRANSON осн 


Designed for maximum effectiveness with ultrasonic cleaners. 


Metal Cleaners—Metal 1 works on copper, brass, and steel substrates. 
Removes cutting and polishing oils and makes soils easy to remove. 


Citranox Detergents—Contain acid ingredients for 
removing scale, metal oxides, salts, and inorganic 
residues. Phosphate-free. 


Metal 2 and 3 work on ferrous metals, copper, and stainless steel, plus D ši litem Pkg. 
alloys of copper, steel, and titanium. Metal 3 acts as an emulsifier to — 0" ze — No. Шу. 
prevent soil from redepositing. Metal 1 Cleaner, Liquid iga  3KWF7 4 
н шша шош 
— | і i i i i letal eaner, LIqui gal 
General Purpose Cleaner—Removes soils, fingerprints, dust, light oils, General Purpose Cleaner Liquid Teal — SKWFA 4 
and greases. тата Strength Cleaner, Liquid tgal 3KWG7 4 
А " " iconox 
Industrial Strength Cleaner—Removes grease, oils, and particulates 4lb 4201979 09 
from mechanical components. Cleans shop oils and light carbon deposits Alconox Detergents, Powder о ат 
from valves and fittings. 1 00 lb EE 1 
Я i ioui gal 
Alconox Detergents—Concentrated formula removes soil, grease, oils, Alconox Detergents, Liquid 15 gal 42X027 1 
solvents, chemicals, blood, and tissue. Use on glass, metals, ceramics, Citranox Detergents, Powder ЗЕ 42W083 1 
42W979 plastic, and fiberglass. Citranox Detergent, Liquid 55gal 42X028 1 
GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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LAB SUPPLIES 


Microscopes 


[ LUXO | MICROSCOPES 
15, UNITRON” 
"ше 
Digital 
: 
Microscopes 


MIDAS Color handheld inspec- 
tion system captures and 
documents images using a 
polarizing filter and 5.0 MP 
USB 2.0 camera. Has a monoc- 
ular eyepiece and is used for 
inspection, verification, and 
examination in criminology, 
restoration, currency, and 
gemstone and mineral applica- 
tions. ESD-safe. Each includes 
Windows and Mac software 
plus instructions. 


5CHG7 
Optical Maximum 
Magnification Light Magnification Working Horizontal Vertical Mfr. Item 
Range Source Capability Distance Extension Extension Stand Type Model No. 
10Xto200X LED 200X — 150mm py Е. Шр ГЕ 
6342in 6%?іп Single Arm Boom MIDAS-ST  5CHG7 


35Y979 


Em 2, 9 
[ LSS ] Scientific aby 


Microscopes 


Instruments for use in research laboratories, 
industrial processes, clinical analysis, and 
educational configurations. 


Clinical—Can magnify up to 1000X with 
100X oil immersion lens. Includes dispersion 
filter and blue/yellow/green filters. Used 

for diagnosis and to identify pathogens in 


Optical 
Magnification Light 
Range Eyepiece Type Source 


Clinical Microscope 
40X to 1000X Monocular 
Dual Magnification Stereoscopes 


10X to 30X Binocular LED 
10X to 30X Binocular None 
Zoom Stereo Microscope 
7X to 45X Binocular LED 
Stereo Microscope 
8X to 35X Trinocular LED 
Microscopes 
0.67X to 45X Trinocular = 
0.67X to 45X Trinocular LED 
0.67X to 45X Trinocular — 


45UA30 


Quartz Halogen 


n 


32WA95 


hospitals, medical and veterinary clinics, 
research laboratories, and universities. 


Zoom Stereo—Gives two paths of light, 
allowing a 3D view of the specimen and 
provides focus and clarity for critical appli- 
cations, such as dissection, microwelding, 
examining fossils and minerals, and in 
medical and biological applications. 


Item 

Base Dimensions Brand No. 
5 Yinx5in LSS 35Y979 
6inx8 ^in LW Scientific 45UA30 
6 V» inx9in LW Scientific 45UA31 
8inx10 іп LW Scientific 45UA29 
— LSS 35Y988 
1195» inx 12 vein Асси-5соре 32WA84 
11 1352 in x 12 % in Accu-Scope 32WA95 
10 in x 20 %6 in Accu-Scope 32WA96 


6PTJ6 


(LSS | glebe Heathrow Scientific 
в SCIENTIFIC INC. 


Microscope Storage and Slides 


Includes Color Thickness Material 
Microscope Slides 
75 mm x 25 mm 
Plain — 1mm White Glass 
Clipped Corners — 1mm White Glass 
Single Frosted = — 1 тт White Glass 
; — 1mm White Glass 
Premium -White imm White Glass 
Double Frosted -- 1mm White Glass 
— White imm White Glass 
; Single Frosted 
Ground Edges White 1mm “Glass 
= 1mm Green Glass 
Ground Edges, Clear — 1mm Green Glass 
Clipped Corner Frosted 1mm Green Glass 
Ground Edges Frosted 1 тт Green Glass 
25 mm x 75 mm 
Clear — 1.1 mm Glass 
Orange 1.1 тт Glass 
Yellow — 1.1 mm Glass 
Aqua  1.1mm Glass 
— Lilac — 1.1 mm Glass 
White — 1.1 mm Glass 
Frosted 1.1 mm Glass 
Pink — 1.1 mm Glass 
Gold — 1.1 mm Glass 
Cover Slip 
22 mm x 22 mm 
_ _ 0.13- — 3.3 Borosilicate 
0.16mm Glass 
Microscope Cover 
24 mm x 50 mm 
— — 00085 White Glass 
Microscope Cover Slip 
un EA 0.13- — 3.3 Borosilicate 
0.16mm Glass 
No. of 
Slots Color Material w 


Lab Slide Mailer, Reuseable, Polypropylene—6% in L 


5 Kraft Polypropylene 


Slide Boxes, Molded Plastic w/Foam Lining 
Molded Plastic 


25 Blue With Blue Lining 5,21" 
; Molded Plastic with ; 
25 White White Lining З уіп 
Molded Plastic ; 
100 Вие with Blue Lining 67! 
; Molded Plastic with ; 
100 White White Lining 6 3^ in 
Slide Boxes, Polycarbonate w/Foam Lining—8^ іп 
100 Purple ШЕ ЕШ T 
= 
DIVERSIFIED) 


Solid oak, hardwood, and oak 
veneer construction with a chem- 
ical-resistant and UV-resistant 
finish. Solid oak framed glazed 
doors are hinged with 3-pt. 
locking handles. 2 fixed and 3 
adjustable 1"-thick shelves with 
weight capacity of 40 Ib./sq. ft. 
Adjustable wire dividers allow 
for storage of microscopes of 
various sizes. 8GKYO holds up to 
15 microscopes, 8GKY1 up to 20, 
and 8RU83 up to 30. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


4in 


Overall 


84 in 


Item 
Brand No. 
LSS 20F847 72 
LSS 20F849 72 
LSS 20F854 72 
LSS 20F855 72 
LSS 20F856 72 
LSS 20F859 72 
LSS 20F860 72 
LSS 20F862 72 
LSS 20F863 72 
LSS 20F865 72 
LSS 20F866 72 
LSS 20F867 72 
Globe Scientific 46AW45 144 
Globe Scientific 46AW49 144 
Globe Scientific 46AW53 144 
Globe Scientific 46AW57 144 
Globe Scientific 46AW61 144 
Globe Scientific 46AW65 144 
Globe Scientific 46AW69 144 
Globe Scientific 46AW73 144 
Globe Scientific 46AW81 72 
LSS 20F846 180 
LSS 20F841 65 
LSS 20F845 69 
Item Pkg. 
Brand No. Qty. 
Heathrow 
Scientific 6PTJ6 25 
Heathrow 
Scientific 8WZU8 1 
Heathrow 
Scientific _ 9NP65 1 
Heathrow 
Scientific ЕСЕК? 1 
Heathrow 
Scientific 9Х325 1 
L 
Heathrow 
Scientific 6PTJO 1 
8RU83 
Overall Overall Item 
No. 
24 in 8GKYO 
36 in 16in — 8GKY1 
48 in 8RU83 
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LAB SUPPLIES Scan. Order. Done. 
Balances & Moisture Analyzers Details on page А1. 


Adventurer Series 


Lab Safety Supply CX Series 


36TW28 
49DF49 54YT12 
Weighing Surface Overall Dim. Mfr. Item 
Cap. Readability D w L Ww H Brand Model No. 
Analytical Digital Balances 

HCB Series Adventurer Series 
"2. 3JKJ8 120g 000014 3% 20іп SYain 13 811 13 yin Ohaus  AXÍ24/E 36TW26 

d EX Explorer Series 
OHAUS d [ LSS ] 120g 0.00010 3%in 3Yin 15%in 9%sin 135/міп Ohaus EXI24 13Р610 
EHZ ADAM 220g 0.00010 3%in 3%in 15%in 97&in 135/&in Ohaus ЕХ224 13Р611 
Analytical and Precision Balances 320g 0.0001g 3%in 3%in 15%in 97&in 135%sin Ohaus EX324 13Р612 

Precision Digital Balances 

. Adventurer Series 
Adventurer Series—Color touch- Lab Safety Supply—Features 320g 0.00010 3%in 3%in 9 Vain 131%6іп13 иіп Ohaus AX324 36ТМ/39 
screen lets you access 9 application application modes for weighing, 52009 001 g E in вип зы in 13 E in see in шш DE ae 

А " E ron at Я Я 9 010 ^e In ЗІП 64 ІП ^6 In ^6 In haus 
modes including weighing, parts . — percent weighing, parts counting, 1500g 001g  7'Xein 6%in 9Y&in 13 '9вїп 3'9ein Ohaus АХ1502М/Е 36TW29 
counting, percent weighing, animal/ check weighing, display hold, accu- 2200g 001g 7%віп 676in 9/иіп 13 '94ein 3'%ein Ohaus  AX2202/E 36TW31 
dynamic weighing, and density mulate, and totalize. 4200g 0010 7 еіп 6%in 9%4in 13'%sin 3'%ein Ohaus АХ4202 36TW42 
А К М П i 7% | 164 і 15/46 1 1 i 
determination. Analytical model паѕ сң series. Balance provides 42004. 01у Foen enh arn 13 Wein d'en Ohaus АКЕ -36TWAT 
2 draftshield doors that open wide ; - ea ; 8200g 010 7%sin 676in 9 Yasin 13 віп 39: in Ohaus АХ8201/Е 36TW57 
А basic weighing functionality. Built 7 

on both sides for sample placement. |... o; : EX Explorer Series 
USB ports in front for loading dat with slim, stackable design, and 420g 0.0010 — 57&in 15%in 97&in 135/&in Ohaus ЕХ423 13Р614 
ports In tront tor loading data — enlarged platform. Also features 11004. 0014 - 57%іп 15%in 97&in 135/чіп Ohaus ЕХІ103 13Р616 
and іп back to connect the balance stability indicator. mechanical and 4200g 001g 8in 7%in 15%in 976in 32%2in Ohaus ЕХ4202 13Р618 
to a PC. Include AC adapter. ity indicator, C 10200g 01g 8in 7%in 15¥%in 97&in 3%іп Ohaus ЕХ10201  13P622 
software overload/underload protec- | 35000g 010  14%in 12 йіп 17 віп 142/e in 4%2in Ohaus 30057101 192065 


EX Explorer Series—Large 5.7" оп and auto shut-off. 3 AA batteries | Adam Equipment НСВ Series 


; ; 1200. 0.0010 — 4Wsin 9%in 62%%іп 37&in Adam НСВ 123  3JKJ8 
full-color m dd included. 180g 00059 — 4iVein 9¥%in 629% іп 37&in Adam  HCB153  3JKKl 
is removable. Has 13 applica- Tm 600g 0.020 -- 4Wwin 9%in 6?%2in 37&in Adam  HCB602  3JKK7 
tion modes, 21 weighing units CX Series—These balances havea ооо 001g —  4'%sin 9 in 6 %w in 37&in Adam  HCB1002 3JKK9 
1 4 P battery life of up to 1,000 continu- 1500g 0.05g — . 4Wein 9%in 6%оіп 37&in Adam  HCB1502 3JKL2 
Frameless draftshield offers anti- Sus hours allowing for uninterrupted 30004 019 = 4Wisin 9%in 6%2in 37&in Adam  HCB300i 3JKL4 
static glass, flip-top and large side operation Th ey feature slim, stack Portable Digital Balances 
M a Ва : aie 3 Lab Safety Supply 
entry doors on top-mounted bear able, and lightweight design. The 20004 0014 5%in 4%иіп 8'%»п 8іп 2'9&in LSS 30467949 49DF46 
ings on З and 4 place balances. 4 Streamlined 2-button operation 400g 010 5%і 7%in 8'%»п Bin 2%sin 156 30467950 49DF47 
programmable touchless sensors for means that the balance can be 5009 01 g 2 Ш Tin E in Bin ас іп LSS БЕЛІНЕН mE 
5 і > А ‚000 g 10 ^ in 2 in 62 in in ain 
hands-free operation. operated easily, and large backlit 6,000 g 1g 536in 7%in 81%іп Bin 2!9&in LSS 30467953 49DF50 
Adam Equipment HCB LCD display enables easy viewing of -CR Series 
с і А es ; 200 0.1 57i 5il 5in 5%in 1%п 0 30428204 54ҮТ18 
Series—Features capacity tracking, weighing results. ЗАА batteries are зеде тот т эп т=п ше 
weighing, parts counting, percent- ^ included. 200 g 01g 5%і  5in Бі. 5%in 1%in Ohaus 30428199 54ҮТ12 
age weighing and accumulation Scout SPX Series—Portable 200 ix send: 5% in 5in 5in 5%in 1%іп Ohaus 30428202 54ҮТІЗ 
totalization modes. Internal calibra- — ances feature easy-to-use 220g 001g 4n 24 8 in 8іп 2%sin Ohaus  SPX222 49WA10 
tion with built-in mass and overload А : 420g 0.010 4in 4in 89596in 8in 2%sin Ohaus  SPX422 49МА11 
butt t h Гапа 
protection withstand up to 200kg utton operation, mechanical an 40g Olg 4i 4і 85&in Sin 2%sin Ohaus 5РХ421 49WA15 
: ' software protection against shock 620g 0010 4in 4in 8 4%sin 8in  27&in Ohaus  SPX622 49М/А12 
USB and RS-232 with cables. and overload. Operate оп AC adapter 8000 — 01g 6% 5%in 85&in Bin 2%іп Ohaus 5РХ621 49МА16 
Stackable. Built-in rechargeable ; ў ; 2200g 01g 6й0і 5%in 8%4іп Bin 2%sin Ohaus  SPX2201 49WA17 
9 luded) ог 4 AA batt t 
battery and AC adapter (included) or atteries (no 6200g 010  6%in 5%in 85&in 8in 27&in Ohaus  SPX6201 49WA18 
` included) with auto-shutoff. 8,200 g 1g 6%in 5%in 8 іп 8in  27&in Ohaus 5РХ8200 49WA19 


H OHAUS’ A&D Weighing 
Moisture Analyzers T" 
Instruments provide quick moisture content T ПЕ Теп; rae її em 
measurements for pharmaceutical, chemical, food, -Moisture mm р. 0 : d 
beverage, wastewater treatment, and research Ohaus 
applications. GMP/GLP data output. 0.019/0.1% 1100 50°to 160°C 3.50india MB23  8MZ63 


0.01%/0.001gr 900 50° їо 160°C 3.50india MB27 49WD15 


Ohaus—8MZ63 nonglass infrared heating element _0:01%/0.001gr_ 1200 40° to 200°C 3.50 іп йа MB120 49WD17 
A&D Weighing 


for drying samples. 49WD15 has halogen heating 0.0010 Big 50° to 200°C 3.35 in dia MX-50 3KWP9 
and is easy to set up with press/hold time buttons 0.0020 510 50° to 200°C 3.35 іп йа МҒ-50 3KWP6 
i 0.005 51g 50°to200°C 3.35 india ML-50 8RAN7 
to set drying parameters. 49WD17 ensures data 0.00019 710 w 0 500°C 335 Ш 5а Ыс ЧЕ 
safety with set-up and lock temperature settings n 
i Ин ет Pkg. 
and method parameters with administrator access. Description Material No. Qty. 
Has 4.3" TFT color touchscreen display. Accessories 
A&D—Feature timed or auto shut-off modes with Reusable Sample Metal 5RCZ8 3 
process temperatures up to 200°C. RS-232 port. -Round Weighing 
Has WinCT Moisture Software standard for 3KWP9 _ Boat—Aluminum ын PM id 
and 9LE54. Optional for 3KWP6. Fiber Sample Pads Glass Fiber 5RCZ9 200 
644 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643 
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LAB SUPPLIES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Weighing Dishes, Weight Sets & Spatulas/Spoons 


8RLU5 


9RVK3 


21TR61 


Weighing Disi Dishes and Paper 


Round Weighing Dishes—ldeal for ^ easy pouring. Resistant to dilute acids, 
general purpose weighing, dispensing, alcohols, and bases. 

storage, drying, and evaporating. Made 
of light gauge aluminum, no coating, 
and oil-free. Crimped sides. 


21TZ92 


А " Қ chemgi lass 
Pouring Dishes—Use for easy QT oco Instrument | Dy nalon G Life Sci A bese 
pouring and dispensing of samples. Р SEE NCE ARE METASR EI 


Withstand temperatures up to 200°F. Scoops, Spatulas and Spoons 


Weighing Paper—Semitransparent, | scoops V-Shape—Strong enough to break up 
high-gloss calendared glassine 


Hexagonal Weighing Dishes— 
Designed for nonslip handling when 


weighing, dispensing, or pouring. Flat x : : Polyethylene—Nonspill shape caked materials. 8RLUS is individually 
bottom for stability. paper is an environmentally friendly scoops have a closed back and wrapped, sterile. 

s | alternative to styrene weigh boats. rounded corners for easy clean- SPOONS 
Square Weighing Dishes—General Very smooth surface does not absorb ing. Offer an ergonomically angled 


purpose, antistatic dishes withstand moisture while conveying gelatinous Polypropylene—Steam autoclav- 


: handle. қ 
temperatures to 180°F. Flexible for samples to and from balance. Easy to able at 250°F (121°C). Chemical- and 
fold. Nitrogen free. SPATULAS corrosion-resistant. 
шет Pkg. | Polyamide—Glass fiber reinforced. Polystyrene—Individually wrapped, 
шар, W L w D Dia. Color Brand No. Qty. Resist solvents but not recom- sterile. 8DAL7 is flat-bottomed for use as 
‘ound Weighing Dishes - Aluminum i i iahi j 
аот — Win 70 mm Gray Eagle BYAR3 50 mended for use with acids or a weighing dish. 
60mL — віп 102mm Gray Thermoplastics, Inc. 90945 50 | oxidizing agents. 9ММ/38 is a double Stainless Steel—Double-ended spoons 
Flanged Edge Suy spatula and 9AU83 is a spoon/ have 2 bowl sizes. Spoon/spatulas 
mm 
765mL - — 1%sin 70 mmop Stay Eagle 8UPJ9 100 | spatula. feature a spatula end and a curved spoon 
200mL — — Ain 1 10 mm р, gray TMermoplastics, Inc. gf477 50 Stainless Steel—Rounded " end for retrieving solids and thick liquids 
Round Weighing Dishes with Tab - Aluminum blade end won't damage sensitive in tall containers. 
біті - - - 57 mm Silver 410671 1000 | materials. 
20mL — — — 43 mm Silver Qorpak 41U672 1000 
бт — =  — 70mm Silver 41U673 1000 с Overall Overall esl ind nem Fko. 
Hexagonal Weighing Dishes - Polystyrene $ ap. olor ran о. у- 
200тї — — A%n = White Eagle 8AKX8 500 Polyethylene 
350mL — — 1in — White Thermoplastics, Inc. 9RVK3 — 500 - - А 
Square Weighing Dishes - Polystyrene 1L/1 at 25.4cm, 10in 5 A 14 ст Opaque SP Scienceware 21TR61 1 
20mL 1%in 1%in Asin 417/25 mm Natural 4YMV5 500 4 L/1 gal 38.1 cm, 15 in 18.1 cm Opaque SP Scienceware 21TT18 — 1 
20mL 1%іп 1%in sin 417/25mm Blue Eagle BAWJ1 500 Spatulas : 
330mL 5%іп 5 vein іп — Natural Thermoplastics, Inc. 9HW92 500 Polyamide 
БІ; ЕСІ EK NN п == Blue SHWSI 200 — 5ini&03cm i3cm,S&in Вей Dynalon  9MW38 10 
g $= kolyst А - = 7 3o in, 18.03 ст 2.22 cm, іп Red Dynalon ^ 9AU83 10 
20mL 2%in 1%іп sin — White Eagle 8AG69 250 Stainless Steel 
140 т. 5%іп 3%in din = White Thermoplastics, Inc. 8WNWS 250 = 22.86 cm, 9 in — Wicket Stainless  Chemglass 2117921 
Марипа Раме. — — — is — = 30.48 cm, 12 in — Nickel Stainless — Chemglass 210048 1 
T т : -- 45.72 cm, 18 in — Nickel Stainless ^ Chemglass 210097 1 
— 4in 4in — — White LSS 12L006 500 
= бі 6n  — - White 121007 500 | VShape Spatulas 
Sterile, Polystyrene 
= 9 in, 22.9 cm = White SP Scienceware 8RLUS — 100 
~ Spoons 
P — D Non-Sterile, Polypropylene 
EN p 4.93 mL/1 tsp  7in,17.8cm Зот, 1 %6 in White SP Scienceware 4YMT2 12 
> Sterile, Polystyrene 
TROEMNER E 1.25 ППЛ = І ; А 
ME | ü tsp тіп, 17.8cm 2cm, %ein White SP Scienceware 8AV25 200 
Precision m 7ini78cm 25ст,1іп White SP Scienceware 9DLM3 200 
Weight Sets 493 тіЛЛөр 7in i7.8cm 3ст,1%іп White SP Scienceware 5ЕЕН2 200 
Yi 2 %c in, В D Cai 
» Class 1 30mL/1oz 25.7 ст, 10 ^ in 56cm White SP Scienceware 9G723 25 
= For individual calibration 1.25 103cm,4Yein %in,13cm White ^ SPScienceware 8DAL7 100 


mL/0.04 oz 


weights, go to Grainger.com s Ended Spoons 

iai А 304 Stainless Steel 
Precision analytical calibra- €— 0.5 mL/2 mL 15 cm, 5 2% in = Silver | SP Scienceware 9GDM9 2 
fi te era ene 08 mee 18 cm, 7 %2 іп — Silver SP Scienceware 9W663 2 

STANDARD| NIST ; 7 7 
: 1.6 mL/3 mL 8 іп, 21 cm = Silver SP Scienceware 8AUV3 2 

Alloy 8 stainless steel for low No.of dom mass Мил em | Hem |а 8U&in2icm — Silver SP Scienceware 9PMM8 2 
magnetic susceptibility, uniform 24 500g to img 7219-1 | 9EYJ2 | 8СЕб1 E mie ШЕ i E! UM pain = Silver SP Scienceware 9MC81 2 

i i i 23  200gioimg 7221-1 | 8CJC5 | 8РМ1 ouble Ended Spoon/Spatula 
consistency, and high corrosion 22  200gtoimg 7223-1 | 8TJU2 | 96728 Stainless Steel 
resistance. NIST items include 21 100010 img 7228-1] SE7GB — 5mL 121п, 30.5 ст 3.7 cm, 1 ¥in White Spatula’ sp Scienceware gAH31 1 
calibration certificate. 9 10001014 — 7224-1 = 8RH58 Silver Spoon 
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LAB SUPPLIES 
Magnetic & Hotplate Stirrers, Hotplates & Magnetic Stir Bars 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


22LC60 / 


36RN34 


55NT92 


elements ME 4 
D Benchmark © f Cole-Parmer 47 2stuarť 


mi 
7 Ф| > 
5 heidolph North America ЖЄ UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES, INC. ej 9: 


Magnetic and Hotplate Stirrers 

» All models have 1 stirring position, except 22LC60 and 22LC59 offer 10 
Durable Aluminum plates will not crack or chip. Ceramic plates have a chem- 
ical-resistant, reflective white surface that is easy-to-clean. Stainless Steel 
plates resist corrosion. Digital Magnetic Stirrers are equipped with powerful 
magnets and motor, giving fast and precise stirring operations. Allow digital 
PID feedback control for every single point. Provide strong magnetic coupling, 
ensuring constant stirring along with various time setting modes. 


а», 


Plate Plate Plate Load Temp. Item 
Ё Ww Dia. RPM Cap. Range Brand No. 
Magnetic Stirrers 
Ceramic Plate 
5in 5in — 0 to 1500 = — Dlab 220734 
5.75 in 8in = 60101500 84.5 oz = Benchmark 9KWD5 
Polyester Plate 
4in 4in 4in 15101500 27072 — Burell 38MW97 
Stainless Steel Plate 
17 in 7in — 0101100 13.5 о2 -- Dlab 22LC60 
Digital Magnetic Stirrers 
Polyester Plate 
А Cole-Parmer 
— — 4in 20 to 1500 — — Elements 55NT92 
Glass Plate 
| Cole-Parmer 
— — 3.7in 100101500 — — Elements 55NT93 
; ; Cole-Parmer 
4.8 іп 4.3 іп — 100 to 1500 — — Elements 55NT94 
A Cole-Parmer 
— — 3.7in 100101500 — Elements 55NT95 
Ceramic Coated Aluminum Plate 
— — 13.5in 100101800 — — Stuart 55NT98 
Hotplate-Stirrers 
Aluminum, Ceramic Plate 
= — 145 тт 30101400 55.11b уур Heidolph — 36RN34 
- - 145mm 100101400 55.116 2018 Heidolph З6ВМ38 
Ceramic Plate 
0.75 in — біп 50 їо 1500 6.2510 0°to350°C United 23YX14 
Ceramic Plate, Black 
6in біп — 50101250 5.3041 450*C Stuart 55NU71 
Ceramic Plate, Premium White 
6in біп — 50101250 5.3041 450°C Stuart 55NU91 
Ceramic Plate 
1Àin 7.1in — 60 to 1500 910 4° їо 65°С Benchmark —8NCF7 
PVDF Plate 
— — 104mm 0102200 1321һ -- Heidolph  36RN33 
Stainless Steel Plate 
17 іп Тіп -- 0101100 13.5 о2 5° їо 40°С Dlab 22LC59 
— 5.75 in 6in 50101700 6.2510 0%10 350°C United 23YX13 
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55NUO1 


8PA14 


404P65 


Hotplates /2stuart Ф, Benchmark € 


Electric hotplates are for light or heavy industrial use. 304 stainless steel 
construction with a durable 1⁄2" aluminum top plate that will not crack or 
chip. Ceramic plates have a chemical-resistant, reflective white surface that 
is easy-to-clean. 


Plate Plate Load Temp. Item 
L W Plate Material Capacity Range Brand No. 
Digital 
6in біп n 450° Stuart 55NU67 
біп em Ceramic 450° Stuart — 55NU93 
27in 6.8in X Aluminum 5.3 gal 5° to 40° Stuart 55NUO1 
i in Ceramic Coated о о 
27іп 6.8 іп Aluminum 5? to 40 Stuart 55NT96 
Analog 
4in 4in 5° to 500° Ohaus 404P64 
4in  4in Ceramic 910 5° to 500° Оһаиѕ 404P65 
БАШ 7Ліп 50 to 380°C80° to 3809 Benchmark 8РА14 
Ө! 
21R584 
N 
A 
[ LSS J A 
EN 
Dynalon қ 
‘quality. value . service 
«АҒ. Bel-Art - H-B Instrument 
SP SCIENCEWARE™ 401R23 
= PTFE-coated 
Item Pkg. 
Shape Size Color Brand No. Qty. 
Magnetic Retriever 
Rod 12 іп White LSS 21R584 2 
Stir Bar Assortments 
Js in x 1 Yin, 54e in x ; 
Octagonal 1 in, is in X 23^ in White Dynalon 401R23 6 
Round 1 ДЕРДІҢ ШОП x White SP Scienceware 8DK48 
Round 1 Жіп x ¥% in White LSS 21R587 10 
Round 2 віп x 38 in White LSS 21R588 5 
Stir Bars 
Octagon 2inx %e in White LSS 21R568 10 
Octagon % in x fe in White LSS 21R569 10 
Octagon 1 ^ in x 5e in White LSS 21R570 10 
Octagon Жіп x 1942 in White LSS 21R590 10 
Octagonal {in xsin White SP Scienceware 6TVR6 1 
Octagonal 1 V^ in x ^e in Yellow SP Scienceware 6TVP5 1 
Octagonal 3 in x ^ in Blue SP Scienceware 6TVR2 1 
Polygon % in x Ae in White SP Scienceware 6XNU9 1 
Polygon 1inx ¥% in White SP Scienceware 6XNT8 1 
Polygon 2inx $4 in White SP Scienceware 6XNTO 1 
Polygon 20 mm x 8mm White LSS 21R558 10 
Polygon 6 %inx1 “ein White SP Scienceware _ 6ХМР8 1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


LAB SUPPLIES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Shakers 


53KC17 


13R338 14N122 мни 


Speed Overall Overal Overall Biani Nam 
Г Scientific Industries, Ine. ange Bran 0. 
Г =: Orbital Shakers І 5 

раа > Вепсһтагк Є 010100 rpm 3.5 in 14in 14in 53KC02 
Sh k 3.5 in 14 іп 14 іп Genie (Scientific 53KC07 

akers 0 to 300 rpm 3.5 in 14 in 14 in Industries) 53KC12 
ызы Я MS $5in 4п Ain — u ЕС ШЕ 
Digital shakers are programmable and can be used іп cold rooms and — 31070 rpm 8in 14 in “42 in Benchmark Scientific 14М113 | 
incubator or CO» environments. Platforms accommodate various flask Тіп 23 in 20 in Genie (Scientific —13R338 
clamp sizes. 53КС02 includes base tray. 53КС07 апа 138338 include 1019300 rpm іш шіп 201 Industries) gH 
clamps. 53KC17 and 13R340 include adhering rubber mat. 14N112 SET 3in itin 13 in 14122 
is a microplate shaker. Universal Platform 14N123 is designed for Sum А 3 іп 2,25 іп ew Benchmark Scientific 33087 
Қ i i 1 0 300 rpm in in .75 in 
use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. This unique magnetic 200 to 1,500 rpm — i5in itin 1075 in 14N112 
attachment method is the easiest way to instantly change between Item 
flask clamps of different sizes. Description H w D Brand No. 
Note: Cl ilabl tely on Graii h for "lab shak Bd EE etic Universal 
ote: Clamps are available separately on Grainger.com; search for lab shaker ic Clamp Magnetic Universal i i i ТЕРЕ 
clamps." Platform for Flasks and Tube Racks 1 in 14in 12in ^ Benchmark Scientific 14М123 
65855 

2. P 

ЖА Benchmark © 
OHAUS’ Scientific 
Incubating Shakers 1 = 
Use with platforms, flask clamps, test tube racks, microplate holders, and rubber э. 


mats. 


Ohaus—Provide accurate and repeatable results. 404P69 to 404P72, and 
404P75 have touchpad LED displays for temperature, speed/tilt angle, time, and 
all settings can be viewed simultaneously. Spill-resistant design with overload 
protection gives audio/visual alarm. 404P68 is a cooling orbital shaker and 
404P74 is a cooling shaker. 404P73 


Benchmark Scientific—14N136 MultiTherm shaker offers heating and 
cooling capabilities. Speed, time and temperature settings are continuously 
visible on the LCD, simultaneously showing both actual and selected values. 
Integral over-temperature control ensures long life, safety and sample integrity. 


14N131 Incu-Shaker provides digitally regulated temperature with precisely y Es 72 
controlled, circular (orbital) mixing, optimized for the culture of a wide variety of à 404P68 
cell types. Includes standard rubber mat platform. 
Speed Load Overall Overall Overall Item 
Range Cap. H w D Brand No. 
Ambient -13° to 100°C 
300 to 3,000rpm .— 202 52пі 9871 біп Оһтв  404P73 _ 
Ambient -10* to 65°C E xz | EZ 
100 to 1,200 rpm - 210 10.5 іп 11 in 14 in Ohaus 404P68 
Ambient -2° to 100°C Е 
200 to 1,500 rpm 825in — 825in 11.5іп Benchmark 4436 
Ambient 4° to 100°C и” РЕ - С = 
300 to 3,000 rpm 2 Ib 5.2 in 9.8 іп біп Ohaus 404P74 
Ambient 5° to 60°C 
30 to 300 rpm 30 Ib 19 in 20 in 26in Benchmark 441131 145130 
Ambient 5° to 65°C А _ _ Е = 
1 to 30 rpm 510 10.5 іп 12 іп 17 in Ohaus 404P75 
1to 50 rpm 10 Ib 10.5 in 12 in 17 in Ohaus 404P72 
2 lb 1.8 in 11in 12 in Ohaus 404P70 
100 to 1,200 rpm А 1.8 in 11in 12 in Ohaus 404P71 
8 lb 7.8 іп 11in 12 in Ohaus 404P69 
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LAB SUPPLIES 
Rockers, Rotators & Vortex Mixers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


"ші 
12Ғ236 PRO 
Rockers and Rotators Benchmark © PROFS in 


ROCKERS 

Produce reliable results in staining, destaining, blot- 
ting, and gentle mixing. Available with 2-dimensional 
see-saw action and 3-dimensional gyrating (swirl) 
action. 


BenchRocker 3D—Provides variable speeds and ROTATORS 
tilt angles required for molecular and biological 
mixing. Includes 12" x 12" platform and 2 mats (flat 


and dimpled). 


VSR-50—Has a rhythmic side-to-side motion. 
Interchangeable tables can be tilted 15°. With 12" x 
14" platform. Includes nonslip rubber mat. 


BlotBoy 3D—Tridirectional tilt angle and speed 
are optimally set for blot washes and gel staining/ 
destaining. Supplied with 12" x 12" platform and 
autoclavable flat mat. 


Speed Overall Overall Overall 
Description Range H Ww D Brand 
Rockers 
BlotBoy 3D Nutating Gyratory Rocker Fixed, 12 rpm (10 rpm, 230V) 8.3 in 12 in 12 in Benchmark Scientific 
BenchRocker 3D Gyratory Rocker 2 to 30 rpm — 60 in 12 іп Benchmark Scientific 
VSR-50 Rocker 010 100 rpm 5in 12in 11 іп PRO Scientific Inc. 
Rotators 
Rotator w/Standard Platform 5 to 35 rpm 15.8 in 15.8 in 7in Genie 
Rotator w/Magnetic Platform 5 to 35 rpm 15.8 in 15.8 in 7in Genie 
Rocker/Rotator 
Includes Magnetic Platform 5 to 35 rpm 10.5 in 9.9 in 20 in Genie 
Description Brand 


Accessories 

Stacking Platform with Flat Mat for 3D BenchRocker Gyratory Rocker 
Stacking Platform with Dimpled Mat for 3D BenchRocker Gyratory Rocker 
Dual Stacking Platform with (4) 5 in Standoffs for VSR-50 


Benchmark Scientific 
Benchmark Scientific 
Pro Scientific Inc. 


Heavy-Duty Vortex— 
Designed for continuous-duty 
operation and has the ability 
to handle accessory compo- 
nents over entire speed range. 
Include detachable 3-wire cord 


А. and plug, universal holder, 
5 3 foam insert for 1.5 to 2mL 
E microtubes and cup head, and 
= tube rack. 
14N110 39P068 : 
Microplate Vortex—Provides 
==. — д В 
Sends high-speed and small orbit for 
404P97 effectively and consistently 
mixing of microplates. Delivers 
ЛА Benchmark € Э heidolph North America continuous duty throughout 
" the speed range. Includes 
Vortex Mixers microplate adapter, cup head, 
— Special бї. iem and detachable 3-wire cord 
Range Features Brand Model No. and plug. 
Heavy-Duty Vortex Mixers . 
300 0 3.900 rpm Analog, Heavy Duy, Variable Snead Ohaus ТАПТАР, 41469 Microtube Vortex—Features 
0 3, rpm igital, Heavy Duty, Variable Spee aus i- 
Microplate Vortex Mixers a Multi-Head cup head for 
ЗІП 0 КЕШ грт Analog, магаре Ет ШЕГЕ Ves AUS general-purpose mixing of up 
0 3, rpm igitai, Variable орее aus i j j 
Microtube Vortex Mixer to eight microcentrifuge tubes 
200 to 3,200 rpm — Benchmark Scientific BV1005 14М110 and includes a microtube 
Mini Vortex Mixers holder. 
30010 3200 p дай, Variable Speed Ohaus VXMNAL — 40487 ; 
0 3, rpm nalog, Variable Spee aus 404P97 ini ; 
500 to 3,000 rpm Digital Variable Speed Ohaus VXMNDG — 404P98 Mini Vortex—Sturdy design 
" 200 eR Fixed Speed Ohaus VXMNPS 404801 provides stability and reli- 
uiti- lube Vortex Mixer iji Я Я 
500 to 2,500 rpm = Benchmark Scientific BV1010 39Р068 ability vortexing action. Offers 
Reax Top Vortex Mixer ч gentle shaking or high speed 
0 to 2,500 rpm Ridged Mixing Orbit Heidolph 036130000 — 38RU12 iyi i i 
Reax Conirol Vortex Mixer mixing for vigorous vortexing of 
0 to 2,500 rpm Ridged Mixing Orbit Heidolph 036130020 38RU14 samples. 
Reax All-Purpose Vortex Mixer М 
150 to 2,000 rpm — Heidolph 036130040 388116 Multi-Tube Vortex—Allows 
Vortex Mixer i 
А multiple samples to be 
CE Compliance, Touch or "m 4 
200 10.3200 rpm Continuous Operating Modes Benchmark Scientific  В\/1000 — — 8VTJ8 processed simultaneously. 
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138322 


Р) | Scientific Industries, Inc. 

< ы 9 [| 

з ТЫТА 
Qui" - 


Rotator Genies hold a wide variety of tubes, flasks, 
microplates, bags, and odd-shaped vessels at any 
angle. 13R325 has a spring-clip plate system. 
13R322 can quickly convert from rocking to rotating 
motion in seconds. Magnetic platform and clip plate 
system securely holds a variety of containers. 


Mfr. Item 
Model No. 
B3D1308 5RHV4 
B3D2300 5RHV7 
512000-00 12F236 
SI-2100 13R324 
51-2200 13R325 
SI-1100 13R322 
Mfr. Item 
Model No. 
BR1000-STACK 5RHVO 
BR1000-STACK-D 5RHV1 
517100-00 12F237 


Digital display of time and 
speed. Microprocessor 
controlled with interval pulse 
mode to allow more vigorous 
mixing. 

Reax Vortex—Standard 
model 38RU12 has 5mm 
vibration orbit for use with 
high-viscosity media or solids. 
Features continuous/automatic 
switch modes and includes 

a plate for 20mm dia. test 
tubes. 38RU14 features an 
analog dial speed control with 
accurate rpm numbers setting 
and electronic speed control 
with constant rpm output. 
All-purpose 38RU16 has 3mm 
vibration orbit and includes an 
attachment for 26 vessels (10 
to 16mm) and 12 vessels (16 
to 32mm). Digital process timer 
allows for unattended operation 
from 1 to 999 min. 


Vortex—Counter-balance 
system creates instant vortex- 
ing action while providing 
smooth vortexing including 
large sample sizes such as 
full 50mL tubes. Has cold 
room incubator compatibility 
and suction feet securely hold 
samples, preventing spillage. 
Speed range from 200 to 3200 
rpm and 3mm vibration orbit. 
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LAB SUPPLIES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Sieves & Sieve Shakers 


Brass Frame Stainless Steel Frame 


22LD77 < 12М467 
Ар VAN TECH 
` Stainless Stainless Brass Stainless 
Steel Brass Steel Brass Frame Steel Frame 
= Frame Frame Frame Frame Item Item 
Test Sieves Item Item Item Item Mesh Size Brand No. No. 
| Mesh Size Brand No. No. Mesh Size Brand No. No. 8 in Outside Dia. 
a Stainless steel screens 14 Advantech | 12M598 | 12M520 8 Advantech | — 13R966 1 in Depth to Mesh 
; . inji А 16 Advantech = 12M522 10 Advantech = 13R896 Yein Advantech — 12M565 
Fach sieve is serialized and includes 18  Advantech| — | 12M524 14 Advantech | 131025 | — 2 in Depth to Mesh 
certificate of compliance to ASTM E11. 20 Advantech | 12M604 | 12M525 16 Advantech| — 13R911 Жіп Advantech] — 12M569 
Р А í " 25 Advantech = 12M528 18 Advantech | 13T033 — Yain Advantech) 12M487 | 12M567 
Note: For a full line of sieves, go to Grainger.com 30 Advantech | 12M611 | 12M532 20 Advantech | 131035 | 138918 “йіп Advantech) — | 12М551 
and search for "test sieves. 35 Advantech) — | 12M534 30 Advantech | 137047 | 13R930 sin Advantech) 12M509 | 12M587 
Stainless 40 Advantech | 12M615 | 12M536 40 Advantech — 13R938 ¥%in Advantech) 12M505 | 12M582 
Steel Brass 45 Advantech — 12M538 50 Advantech — 13R951 cin Advantech) 12M513 | 12M590 
Frame Frame 50 Advantech | 12M620 | 12M541 100 Advantech | 13T019 | 13R899 Yin Advantech! 12M486 | 12M564 
Item Item 60 Advantech — 12M544 2 in Depth to Mesh Min Advantech! 12M503 | 12M580 
Mesh Size — Brand No. No. 70 Advantech = 12M547 3in Advantech = 13R872 1%in Advantech| 12M478 — 
3 in Outside Dia. 80 Advantech — 12M549 4 Advantech — 9PVH7 {in Advantech) 12M482 — 
100 Advantech | 12M595 | 12M517 6 Advantech — 9MGAO 1%in Advantech — 12M554 
20 Endecotts | 221041 = 120 Advantech | 12M597 | 12M519 8 Advantech = 9WUNS 12 in Outside Dia. 
35 Endecotts | 22LD38 — 2 in Depth to Mesh 16 Advantech — 9LHTA 1.625 in Depth to Mesh 
40 Endecotts | 22LD37 = 3in Advantech | 12M578 | 12M501 20 Advantech = 8CKP6 Yin Advantech — 13R991 
50 Endecotts | 22LD35 — 3.5 Advantech — 12M531 50 Advantech — 96583 '4in Advantech) 138856 13R989 
80 Endecotts | 22LD32 — 4 Advantech | 8Y449 8838 100 Advantech — 9NT86 Ain ^ Advantech| 138880 13T006 
100 Endecotts | 22LD31 == 5 Advantech =з 9К156 3.25 in Depth to Mesh Yein Advantech! 138853 — 
120 Endecotts | 22LD30 — 6 Advantech 8Ү450 8N627 1in Advantech | 13R983 | 13R845 34in Advantech) 138877 — 
8 in Outside Dia. 7 Advantech | 9LJ91 | SHMAO 2 in Advantech | 13R994 | 13R865 2 in Depth to Mesh 
6 Endecotts — 22LD65 8 Advantech | 9K286 9J265 3in Advantech | 13T002 | 13R874 '4in Advantech) 138855 — 
1 Endecotts — 22LD73 10 Advantech | 8RH70 80794 3.5 Advantech — 13R970 Y&in Advantech) 138879 — 
10 Endecotts = 22LD75 12 Advantech | 8VR88 9LJ64 4 Advantech | 13T054 | 13R935 Yin Advantech) 138852 — 
12 Endecotts — 22LD76 14 Advantech = 80795 5 Advantech 137064 | 13R947 34in Advantech) 138876 — 
14 Endecotts = 22LD77 16 Advantech | 9X505 8UNU2 6 Advantech | 13T070 | 13R955 1 %in Advantech) 138837 — 
18 Endecotts — 22LD78 18 Advantech — 87405 7 Advantech — 13R962 1%in Advantech) 138840 — 
20 Endecotts = 22LD56 20 Advantech | 8Y455 9JZY6 8 Advantech | 12M467 | 13R967 1in Advantech} 13R847 — 
25 Endecotts — 22LD67 25 Advantech — 9NRR4 10 Advantech | 131018 | 13R897 3.25 in Depth to Mesh 
30 Endecotts — 22LD57 30 Advantech | 9TAYG 8CAP3 12 Advantech | 13T021 | 13R902 Yin Advantech) 138857 — 
40 Endecotts = 22LD58 35 Advantech | 8N778 80796 14 Advantech 137026 | 138906 Yin Advantech) 138854 13R990 
50 Endecotts — 22LD59 40 Advantech | 8TKA6 8CAU2 16 Advantech | 13T030 | 13R910 sin Advantech! 13R884 137009 
60 Endecotts = 22LD60 45 Advantech E 8X781 18 Advantech E 13R915 ¥%in Advantech) 138878 137005 
70 Endecotts — 22LD61 50 Advantech | 8TKA7 9JZK9 20 Advantech | 13T036 | 13R917 Yein ^ Advantech| 138851 13R987 
100 Endecotts — 22LD62 60 Advantech = 9АСТ5 25 Advantech = 13R924 %in Advantech! 138887 — 
140 Endecotts = 22LD68 70 Advantech | 82745 = 30 Advantech | 13T048 | 13R929 34in Advantech) 13R875 137003 
1 in Depth to Mesh 80 Advantech | 9HNA1 9VZE7 35 Advantech | 13T052 — їзїп Advantech — 13T015 
3in Advantech | 12M579 | 12M499 100 Advantech | 8ТКА8 9W632 40 Advantech | 13T056 | 13R937 1 7% іп Advantech) 138838 — 
5 Advantech | 12M619 = 120 Advantech | 9DYF7 9WE64 50 Advantech 137066 | 13R950 
6 Advantech — 12M543 12 in Outside Dia. 60 Advantech | 13T071 | 13R957 
8 Advantech == 12M548 1.625 in Depth to Mesh 70 Advantech | 13T077 = 
10 Advantech | 12M594 | 12M516 3in Advantech | 13T001 | 13R873 80 Advantech | 12M469 — 
12 Advantech | 12M596 | 12M518 4 Advantech = 13R936 100 Advantech | 13T020 | 13R898 
8VPR5 [ 
ca 
ADVANTECH | ee: 
8CJP9 т” Ге 
ТӘ 16Y898 22FP46 
| re 
- ° + 
ru 
a Sieve Shakers --- / == 
Sieve Pans and Covers Meinzer Il Tabletop Sieve Shaker—Portable = 
electromagnetic vibrating shaker accommodates «е7 
Matching 8" апа 12" pans and covers for use 8 full-height or 15 half-height sieves, plus pan and 
with ASTM E11 sieves. Covers include lifting ring. cover. Mechanical timer. Sieve Power Mfr. Item 
ў Description Dia. Req. Model No. 
Bisss Stainless DuraTap Motorized Sieve Shakers—Made with шонет 
; inital ti einzer 
Outside Overall Item Item rugged steel and alloy materials. Digital timer. Tabletop Sieve 8іп 110VAC,60Hz Меп! 16Y908 
Dia. Depth Brand No. No. Ада А Shaker 
Receiver Sonic Sifter Separators—Settings can be Bin 110/АС,50Н2 01158  16Y899 
3in = Endecotts | -- 2210119 | varied for different dry particle densities and Bin 110/ АС,60НҒ2 ^ — DT168 16Y898 
3.2 in 1.25 in Endecotts = 22LD17 ; бИ DuraTap 8in 220V AC, 50 Hz DT258 16Y901 
8 in = Endecotts | 22LD71 = textures with automatic timing that ensures Motorized 8in 220V AC, 60 Hz DT268 16Y902 
8 in = Endecotts | 22LD72 = repeatable and reproducible results. Oscillating Sieve Shakers 12іп 110/ АС, 60Н2 071612 16Y903 
Steve Covers Eni I column of air tries the particles 60 times per sec. 12 in 220V AC, 50Hz ^ DT2512 16Ү905 
in — ndecotts = i Э i Г iav 12 іп 220V AC, 60 Hz DT2612 16Y904 
Bin 0.375in Advantech | 8NB18 ^ 8VPR5 allowing for reduced testing times. Precise sieving 3 in TIOVAC 50Hz L3P-15 40PR69 
8 in — Endecotts | 22LD70 — instrument for fine particle separations ranging Sonic Sifter 3in 110V AC, 60 Hz L3P 40РВ25 
12 іп 0.375in Advantech | 138827 | 138828 | from 5.6mm to 3 microns. Separators 3in 220VAC,50Hz L3P-25 40PR43 
Test Pans Ў З іп 220V AC, 60 Hz L3P-26 40PR31 
8 in Тіп Advantech | 9LHR3 8Ү270 Endecotts Sieve Shakers—Analog model hasa — Endecotts 


8in 2in Advantech 9TA04 8CJP9 IA OH : Sieve Shakers, : 
12in 1.625 in Advantech | 9MJD5 | 13R156 0- to 60-min. timer, or can be set for continuous 8in 220V АС, 50 Hz MIN200/23050 22FP51 


M: ic : Analog Timer 
12in 325in Advantech 13R157 Sieving. Digital models have an electromagnetic Sieve Shakers, _8in 110V AC, 60 Hz OCT200/11060 22FP46 


12 in 3.5in Advantech | 13R155 = drive and are suitable for wet or dry sieving. Digital Timer ^ 8in 220V AC, 50 Hz OCT200/23050 22ЕР47 
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LAB SUPPLIES 
Centrifuges 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


White with 
Blue Lid 
D4103 


Description 
Microliter Centrifuges 


MyFUGE Mini Benchtop Centrifuges 


Mini Benchtop Centrifuge 


Benchtop Centrifuges 


USA E8 Variable-Speed Benchtop Centrifuge 
USA E8 Portable Centrifuge, 

Fixed Speed Control 

USA E8 Portable Centrifuge, 

Variable Speed Control 

USA E8 Portable Centrifuge, 


Cap. 
24 x 2ML 
18 x 2mL 


32 x 0.5mL, 4 x 8 
Place PCR Strips, 8 
x1.5mL, 8 x 2mL 


12x 1.5mL, 12x 


2mL, 32 x 0.5mL, 4 x 


8 Place PCR Strips 
8x 15mL, 8 x 3mL 
8 х 15mL 
8 х 15mL 
8 х 15mL 
4x50mL 
16x50mL 
4x 250mL 
10 x Microplate 
12 x Microplate 
_ 24 x Microplate 
8x 15mL, 8 x 3mL 


8x 15mL, 8 x 3mL 
8x 15mL, 8 x 3mL 
8x 15mL, 8 x 3mL 


8CJF5 


(Tubes not included) 


| =k 
EN 
сен 
| E 
шк 
| ғ” „А 
2A 
6VMY1 
11L818 11L820 
11L549 
(Tubes not 
included.) 
650 GRAINGER. 


ШТ 


Centrifuges 


Microliter Centrifuges—For 

use in molecular biology applica- 
tions such as PCR, DNA and RNA 
extraction. Available with or without 
temperature control. 


MyFUGE Mini Benchtop 
Centrifuges—Space-saving 
personal centrifuge has easy 
lid-activated Start/Stop control. 
Near-silent operation. 
= Includes adapters for 
0.5 and 0.2mL 
= Choose lid color: blue, green, 
red, purple, or clear 


32EZ31 


14N155 


= Pkg. of 5 


Find even MORE on Grainger.com® 


Ш//27/7/77% 


LAB TECHNOLOGY 


AW 


Benchmark © Scientific Q 


эзет Gi 


Benchtop Centrifuges—General purpose 
centrifuges are for spinning blood, urine, 
cell/tissue culture, plates, and bottles. 
381708, 381741, and 381739 have a 
robust temp. control system and feature 

a Versa-Rotor, one rotor for multiple 
applications. 


USA E8 Variable-Speed Benchtop 
Centrifuge—Angled table top unit spins 
up to 8 tubes with precision results. 


USA E8 Portable Centrifuges—Angled 
8-place centrifuges include a car power 
cord and a car seat for easy operation in 
the field. 


> CHOOSE: Item 
Max. Test Tube Size Color Max. Speed Max. RCF Brand No. 
2mL White 13,300 RPM — Hettich 38LY67 
2mL White 13,300 RPM = Hettich 38LY68 
Blue, White, Clear, 
ті Pin Whe 6,000 RPM 2000 x g Benchmark Scientific 04103 
ed, White 
2mL White with Amber Lid 5,500 RPM 2000 xg Benchmark Scientific 14М155 
15mL Black 3,500 RPM 1534 xg LW Scientific 32E232 
15mL White 3,500 RPM 3500 x g Benchmark Scientific 422/23 
15mL White 5,000 RPM 5000 x g Benchmark Scientific 422/25 
15mL White 5,000 RPM 5000 xg Benchmark Scientific 422/26 
50mL White 4,500 RPM = Hettich 38LY98 
50mL White 5,000 RPM — Hettich 381713 
290mL White 5,000 RPM — Hettich 381708 
SBS Format Plates White 4,000 RPM — Hettich 38LZ03 
SBS Format Plates White 5,900 RPM — Hettich 381741 
SBS Format Plates White 4,600 RPM — Hettich 381739 
15mL Black 3,500 RPM 1534xg LW Scientific 32EZ31 
15mL Black 3,500 RPM 1524xg LW Scientific 45UA64 
15ті. Black 3,500 RPM 1524xg LW Scientific 45UA65 
Digital Speed Control 15ті. Black 3,500 RPM 1524xg LW Scientific 45UA66 
Nominal | Outside Item Pkg. 
ES Cap. Dia. L Brand No. Qty. 
Conical Centrifuge Tubes 
MESS SCENEEDARE Се шы т отт БҮМҮШ 500 
i i Some zeem imm — Әу; 500 
m .94 cm mm 
Conical Centrifuge some — — .—Ti4mm —188 — $UMY3 500 T 
Tub d R k 50 mL — 114 mm LSS 6VMY4 500 
es an ac S Type I Borosilicate Glass 
қ 15mL 17mm 126mm Kimble  8AYV5 125 
Tubes—Polypropylene tubes have white Centrifuge Tube Caps | й : 
writing area on tube and included polypropyl- Black Cap, For Use With 8AYV5 Kimble — SUDE8 m Б 
епе сар. ie tubes have phenolic screw caps compart : Color H w L Brand No. aly. 
with PTFE-faced rubber liner. onical Tube Racks 
каен ша а E 
j iE ue 8 In ЗІП ЗІП і 
Racks—Conical Tube Racks are epoxy-coated 36 Blue 3 isin 875 in gip Scienceware gpqysg 4 
Steel wire, steam-autoclavable and have 30mm TED D Шаа разе p — RÀ 
ia] i aces ue ЗІП ЗІП ІП eathrow 
Square holes. Pop-Up Tube Racks are sturdy 82 Pink 27&in 8 іп 1017 Scientific "OPTK7 2 
polypropylene. * Bulk wrap sterile. t Racked sterile. 
Nominal Outside Item Pkg. 
[ LSS | [m Scientific Cap. Dia. L No. Qty. 
E il a Tubes ATG на 
= - от. кт .2 mm 
Microcentrifuge 0.5mL 78mm 31/5mm  11L817 1000 
1.5mL 10.75 mm — 40.25mm 111818 1000 
Tubes and Racks Pu 10.6 тт — 4i5mm 111819 1000 
10.6 mm 43.1 mm TiL820 1000 
Tubes—Polypropylene tubes have attached Tom. = 09 ліп, EL 1000 
caps and conical bottoms, except 11L820 is 0.2mL = 222 mm 6VMX9 1000 
self-standing. 6VMX6 to 6VMX9 have frosted ornat ҚЫ? ДА - н " i ІШ 
marking area and syringe-pierceable caps. Heathrow Scientific Microtube Racks қ | i 
11L817 to 11L820 have engraved graduations Natural {in 2%іп 9п 111543 
d are autoclavable Blue Тіп 291i 9іп 111544 
" | EE ЕЕ ЕЕ 
P elow in in in 
Racks—11L554 and 11L556 are reversible. Red iin 2 Л in 9in 111550 
i i Assorted tin 2%in 9п 111549 
111560 is for PCR sampling. — І Bue —2in 4%п 97 111556 
» Polypropylene with molded-in coordinates 8x12 96 Assorted 2in 4%п 934in 111554 
Assorted 1%in 3%in біп 111560 
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LAB SUPPLIES 


Overhead Mixers, Homogenizers, Bunsen Burners & Consistometers 


Caframo 


Overhead Mixers 


= Mixer motors, support 

stands, and mixing 

paddles, sold separately 
Digital speed display with 
speed and torque abilities for 
a wide range of volumes and 
viscosities. Compact units 
are ideal for fume hoods or 
enclosed work stations. Mix 
reactions, samples, dissolu- 
tions, and dilutions. 38C831 
has a countdown timer. Mixes 
reactions, pharmaceuticals, 
and suspensions. 380834 
mixes emulsions and serves 
as an alternative to a homog- 
enizer. 38C833 mixes creams, 
lotions, and personal care 
products. 380832 mixes 
tars, gravel, polymers, and 
adhesives. 

Special 
_ ~ Features 

Overhead Mixers 

Digital, Ultra Compact 

Compact 

Counterclockwise Agitation, 

Reverse Mixing 

High Speed 

High Torque 

High Torque 


пыз, Ж 


Homogenizers 


= 120V 
a For additional generator 
probes, go to Grainger.com 
12F197 can process tissue or 
small samples in various tube 
sizes or small beakers. 144W, 
high-torque motor has vari- 
able-speed adjustment with 
a slide switch speed control 
to homogenize samples in 
seconds. All packages include 
the 12F197 Homogenizer plus 
probes. 


= 


| 


Y = 


12F197 


Operating 
Speed 


50 to 2500 rpm 
40 to 2002 rpm 
40 to 2010 rpm 


40 to 6000 rpm 
20 to 3000 rpm 
12 to 1800 rpm 


L.. 
| 


38C830 

Mfr. Item 

Model No. 
BDC250 380828 
BDC2002 380830 
BDC2010 380831 
BDC6015 380834 
BDC3030 380833 
BDC1850 380832 


Ж No Tip, Natural 
52TA17 


unsen Burners 


Next Gen Burners feature an easy-to-carry finger handle, allowing you to carry 
a hot burner with ease and safety. Expanded base prevents easy tipping, even 
with hoses connected. Spaced feet so burner can fit comfortably under stand. 


Overall Mfr. Item 
Fuel Type Type Btu Output Outside Dia. H Model No. 
Bunsen Burners 
Meker 2000 to 3200 42mm 8 ^in CHOO98E 52TA14 
LP Micro 2000103200 — 11mm 3 1^ in CHO093C 52ТА10 
Tirrill 2000 to 3200 — 13mm біп СН0095А 52ТА12 
Basic 800 to 1200 11 mm біп СН00880 52ТА07 
Natural Meker 800 to 1200 42 mm 8 V^ in CHO0098F 52TA15 
Micro 800 to 1200 11 mm 3 іп CHO0093E 52TA11 
Tirrill 800 to 1200 13 mm біп CH0095B 52TA13 | 
Next Gen No Tip Bunsen Burners 
Basic 2000 to 3200 — 11mm біп CHO991LP ^ 52TA16 
Gas Adjustable 2000 to 3200 11 тт 6in CHO993LP 52ТА20 
LP Meker 2000 to 3200 42 тт 9in CHO996LP 52TA25 
Micro 2000103200 11mm 3 ^in CHO994LP 52ТА21 
Tirrill 2000 to 3200 13 mm 6in CH0995LP 52ТА23 
Basic 800101200 — 11mm 6 in CH0991NG ^ 52TA17 
Natural Flame Stabilizer 800 їо 1200 11mm 6in CH0992NG 52ТА19 
Micro 800 to 1200 11 mm 3% in CH0994NG 52ТА22 
(а) 49DJ66 
Consistometers 


= 30 to 30,000 cP 

viscosity range 
= Ambient test temperature 
Use these instruments to 
accurately check labora- 
tory or production samples 
against consistency, viscosity 


Speed Volume Mfr. Item 
_ Description Range X Range Includes Model No. d beds standards. Made 
Pro-Gen a 5,000 їо 0.03mL Instruction Manual, Tool 01-01200 — 12F197 of 316 food grade Stainless 
Homogenizer 35,000 rpm to1L Кі, Variable Speed Motor steel engraved with a series 
Homogenizing 500010 0.03m 10 mm X 115 mm Saw- 5 of precise graduations at 0.5 
Package, Standard р ч 7 Tooth Probe, 7 mm X 95 PK-01200UHS 39J347 i i i 
Universal 33,000 rpm 10 10mL mm Saw-Tooth Probe cm intervals. Equipped with 
Homogenizing 5,000 t0 00зт Tooth Probe 7 mm i6 hs 1 1. x a 
‚000 їо 0.03mL ^ Tooth Probe, 7 mm T spirit level for accurate set up. 
Fackage, Deluxe 35,000 rpm to 50mL mm Saw-Tooth Probe, PK-01200UHD 39349 = ing-loaded gat d 
Pro200 Stand Assembly pring-loaded gates preven 
Micro- premature flowing of samples 
- 5,000to 0.03ті. 
Homogenizing | 5 mm X 75 mm Probe PK-01200S  39J326 
Package, Standard 99:000 rpm 10 10mL ite are portable and easy to 
Micro- clean. 
-" 5,000 to 0.03ті 5 mm X 75 mm Probe, 7 mm 7 
A 35,000 rpm to 10mL Х 95 mm Saw Tooth Probe PK-01200D 39333 Mfr. Item 
Micro- 500010 0.03mL 2mm X75 mm Probe, 7 mm . . Description H w L Model No. 
Homogenizing 35.000 гот to 10m1 Х95 mm Saw-Tooth Probe, РК-01200Р 39/327 Consistometer, Standard Length — 139 mm — 51.7 mm 355 mm ZXCON-CON1  49DJ66 
Package, Premium 7%” р - . Pro200 Stand Assembly Consistometer, Extended Length — 139 mm 51.7 тт 415 mm 2ХСОМ-СОМЗ  49DJ67 
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LAB SUPPLIES Scan. Order. Done. —f* 
Glass Bottles, BOD Bottles & Caps Details on page A1. 


€ Kimble f» weston aT 


A Division of Berlin Packaging 


Glass Bottles 


» Precleaned bottles are cleaned for semivolatile organics 
and come preassembled with caps attached 
= Reagent bottles include ground glass stopper 


Round French Boston Packer Reagent Bottle/Jar Body Closure Screw ltem Pkg. 
Beaker Square Round Bottle Bottle Cap. Shape Mouth Color Liner Material Closure Size Brand No. (іу. 
Bottle Bottle Bottle Boston Narrow Amber Pulp/Vinyl 28-400 mm Kimble ЗМЕС5 12 
Round Narrow — Clear Polyethylene — 28-400 mm 155 52KA53 12 
Bottle/Jar Body Closure Screw Item Pkg 500mL Wide Amber Pulp/Vinyl 53-400 mm Kimble — 3VFE2 12 
А : j 1 Round Wide ^ Amber Unlined 53-400 mm Wheaton 80095 12 
23 "d Mouth Color Liner Material Closure Size Brand No. Qty. Wide Clear Unlined 63-400 mm Wheaton 8XA01 24 
бітті. Wide _ Clear PulpNinyl 38-400 тт йорак 3ТЕН5 48 SOUL. Boston Narrow Clear__Polyethylene 320-400 mm LSS SZKAS4 12 
= 5 я arrow Amber Pulp/Vinyl 33-400 тт Оограк 41W172 12 
120mL Round _ Wide Clear ulp/Viny 48-400 mm Оограк  3TRH8 24 960mL Round Narrow — Clear Unlined 33-400 mm Qorpak 41U187 12 
240mL Wide Clear Pulp/Viny 58-400 mm Qorpak  3TRJ2 24 Media Bottles р 
Bottles Boston Narrow — Unlined — Kimble — 6HAT8 1 
Round Narrow Amber Pulp/Viny 33-400 mm Kimble — 3VEES 12 1L Wide Clear Un ined — Kimble — 3TRES 10 
TE Wide Amber Pulp/Vinyl 53-400 mm Kimble  3VFF8 12 se, Cien ей = Wheaton anvas 12 
Wide Amber Unlined | 53-400 mm Wheaton 80096 12 2L arrow аы m — ше 
Narrow Clear  Pulp/Vinii 20-400тт Kimble 3UUT8 48 Wide Clear Unlined z-.— Wheaton ӘРІ 8 
10z Я painy B 100mL Round Wide Clear Unlined 45-400 mm Kimble — 3TRD5 10 
Round Wide ^ Amber Polyethylene 28-400 mm Kimble 8РЕЈ2 432 Wid С Unlined 38-400 Kimb ЗТВ08 10 
2L Wide Clear Unlined 83-400 mm Wheaton 80011 6 250mL WE Gl Te aa ыы ӨН 12 
m Narrow — Clear Pulp/Vinyl 20-400 mm Kimble ЗОШИТ 24 Т ige ear T ined iuu mm M SHATI i 
Wide ^ Amber Pulp/Vinyl 33-400 mm Kimble —8FFH4 216 Sean Widen m n ШЕ d = Rin Е ЕОНИ 
4i: poston Narrow Amber Foam 38-400 mm 155 52JZ39 6 Wide Clear Unlined = Wheaton 8CYD2 12 
Wide Clear Foam | 89-400 тт 155 523768 4 Packer Bottles i и И 
Narrow Amber Unlined | 22-400 mm Kimble 8FDN8 160 30mL Roung Wide — Amber Unlined 28-400 тт Kimble ЗМЕМ8 24 
407 Round Narrow Clear Pulp/Vinyl 22-400 mm Kimble 3UUX7 24 боті. Wide — Amber Unlined 33-400 mm Kimble — 3VEY8 — 24 
Wide ^ Clear  PulpWinyl 48-400 mm Kimble  3VFHS 24 Precleaned Bottles 
802 Narrow Clear Pulp/Viny 24-400 mm Kimble 30077 12 120mL Narrow — Clear PTFE 24-400 mm Оограк 399552 24 
French : : 240mL Boston Narrow Clear PTFE 24-400mm Оограк 39Н565 24 
i5mL Square Wide Сеш Unlined 20-400 mm Qorpak 41U168 48 500mL Round Narrow Clear PTFE 28-400 mm Qorpak 39H531 12 
16 Narrow Clear Pulp/Viny| 28-400mm Kimble 30/07 12 960mL Narrow — Clear PTFE 33-400 mm Оограк 39Н541 12 
OZ Round —Wide Amber Polyethylene 53-400 тт Kimble  8PK32 60 Precleaned Packer Bottles 
30mL Wide ^ Amber Pulp/Vinyl —28-400mm Kimble ЗМЕМ5 24 11 Wide — Amber PTFE 53-400 mm Оограк 39Н523 12 
32 02 Narrow — Clear Pulp/Vinyl ^ 33-400mm Kimble 3VDP5 12 Round we Amber Б ТЕ 93-400 mm Qorpak ae 2 
е mber -400 mm Qorpal 
Mound Narrow Сеш PTFE 20400тт LSS 524296 24 adis Wide — Amber PTFE — 53-400 mm doak 39H539 24 
60mL French А " Reagent Bottles 
Square Wide Clear Unlined 28-400mm Qorpak 41U171 48 — Narrow Amber Unlined = 155 5YHG2 8 
Round Wide ^ Amber Pulp/Viny 33-400 mm Kimble ЗМЕХ5 24 Wide ^ Amber Unlined = LSS SYHH9 8 
Boston Narrow Amber Polyethylene 20-400 mm 155 52КА45 24 60mL ^ Round Narrow Amber Unlined — LSS 5YHG3 8 
Round Narrow — Clear Unlined 22-400 mm Оограк 410160 24 Wide Атһег Unlined = LSS 5YHJ0 8 
120mL Wide Clear - Foam 38-400 mm 155 523263 24 500mL Narrow — Amber Unlined = LSS 5YHG6 6 
Wide Clear ulp/Viny! 48-400 mm Оограк 410222 24 Narrow — Clear Unlined — LSS 5YHF7 6 
Wide Clear PTFE 48-400 тт 155 52КА06 24 Round Beaker with Cap 
Wide Clear Foam 48-400 mm 155 523750 24 30mL Round Wide Clear Pulp/Vinyl 33-400 mm Qorpak  3TRH2 48 
Round Wide Amber Pulp/Viny 38-400 mm Kimble — 3VEZS 24 Safety Coated Bottles 
125mL Wide — Amber Unlined 38-400 mm Wheaton 80093 24 1L Wide Clear PTFE 53-400 mm 155 52КА42 12 
Wide Clear Unlined 48-400 mm Wheaton 8DDU5 24 Round Wide Clear Foam 53-400 mm 155 524786 12 
Wide White Unlined 38-410 mm Wheaton 8CWA6 72 480mL Wide Clear F217/PTFE 70-400тт Qorpak  3UEK7 24 
240mL Wide Clear Pulp/Vinyl 58-400 mm Оограк 410226 24 500mL Wide Amber Foam 53-400 тт 155 521781 12 
E Narrow Amber  — Pulp/Vinyl 24-400 тт Kimble 3VDZ5 12 950ml. ei Narrow Clear Foam 20-400 mm LSS 521776 12 
250ml Wide Amber Unlined 45-400 mm Wheaton 80004 24 Wide Amber Foam 53-400mm 156 5210820 12 
Round X Wide Clear Foam 45-400 mm 155 521764 12 960mL Round X Wide Clear Pulp/Vinyl 70-400mm Оограк 41W199 12 
480mL Wide Clear Pulp/Viny 63-400 mm Оограк 410230 24 1,920mL Wide Clear Pulp/Vinyl 83-400 mm Qorpak 41W228 6 
{ э wueatow: к 
= oes 
pa ant eae Caps for Glass Bottles and Jars 
- 7 = m capacity a Phenolic caps are black » Polypropylene are white 
= Clear borosilicate glass, USP Type | » " $ а 
- i қ г А А osure Crew ет 0. 
k Designed for incubating samples of industrial Liner Material Closure Size Brand No. Qty. 
wastes, polluted waters, sewage, and sewage Phenolic Phenolic Closure Material mk ias — 
effluents for wastewater biochemical oxygen 41U468 {DPE  22-400mm Пош — 410472 5000 
01 demand testing. Polyethylene 48-400 mm Qorpak 21 rt 1248 
4 ulp/Viny -400 mm imble 
( Item Pkg. Д E z 
рег шиста а рша ви mE 
larrow Мош : Я 
| No Barcoding, Un-Numbered | Robotic 48Н507 24 Pulp/Vinyl 43-400 mm Kimble 9LP99 144 
No Barcoding, Un-Numbered — Pennyhead 48H598 24 Pulp/Vinyl 48-400 mm Kimble 8WAS8 144 
Number Sequence: 01-24 Robotic 489599 24 Rubber 22-400 mm Kimble 8FRE9 144 
Number Sequence: 01-24 Pennyhead 48Н601 24 Rubber 24-400 mm Kimble 8PPZ6 144 
Number Sequence: 25-48 Robotic 48Н602 24 Rubber 33-400 mm Kimble 8PPY8 144 
"e c 27 Number Sequence: 25-48 Pennyhead 48Н603 24 Rubber 48-400 mm Kimble 8FDR1 144 
Number Sequence: 49-72 Robotic — 48H604 24 Polypropylene Closure Material 
48H599 Number Sequence: 49-72 Pennyhead 48Н605 24 5 
2 Y F217 58-400 mm Qorpak 41U518 1650 
Number Sequence: 73-108 Robotic 48Н626 36 Polypropylene 
Number Sequence: 73-108  Pennyhead 48H627 36 F217 63-400 mm Qorpak 410566 288 
EST ШЕН 41U555 F217 70-400 тт  Qorpak 410520 760 
Replacement Glass Stopper Robotic —48H631 12 F217 89-400 mm Qorpak 410555 144 
Replacement Glass Stopper Pennyhead 48H632 12 Unlined 48-400 mm Qorpak 21RN74 1700 
BOD Bottle Rack — BAVE2 1 Unlined 58-400 mm Qorpak 21RN44 1100 
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LAB SUPPLIES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Plastic Bottles, Jars & Bottle Top Dispensers 


Graduated 
Bottle 
(Marker not 
included) 
3UDV9 


Narrow-Mouth Bottle Wide-Mouth Bottle 
6FAH9 6FAJ5 


Body Body Item Pkg. 
Material Cap. Dia. Color Brand Мо. Qty. 
Narrow Mouth Bottles 


тг 37mm Clear LSS 80 12 
Square Bottle m 7 mm Clear PI ti ы 
125 mL 50mm Clear LSS б6ЕАЛ — 12 astic vars 
3UEH3 Hopp 125 mL 50mm Clear 1565 6FAP9 12 in =. Dynalon 
250 mL В mm Na ural E: ТАЙ 12 Easy-to-fill jars collect and store liquid ‘aisle ee 
mL mm ear i H H 
500 mL 73 m Clar 155 ЕШ 2 and solid specimens. Include lids. 
ШЕ ШІП lear > Body Нет Pkg. Body ltem Pkg. 
Polypropylene E mL mE Clear Dynajon m Е Material Cap. Мо. Qty. Material Cap. Мо. Qty. 
=. Round 30mL 3UCN6 12 
Dynalon HDPE 1L Simm Clear LSS GFAJ4 6 60 ті 946841 10 Polypropylene 60 mL 3UCN9 12 
[ LSS | | iL  ofmm Clar 15$ &6FAR2 6 125 mL 8MWCB 10 125 mL 30СРЗ 12 
* quality . value . service Wide Mouth Bottles i 250mL 9V308 10 Straight Side Round 
= Polypropylene 500 mL 2.953 іп Clear Dynalon 3UDV6 * 12 HDPE 500mL 9JUP2 10 250mL 9DHY6 10 
30mL 34mm Clear 155 GFAJS 12 1,500 mL 8TKF5 10 500 mL 8ZEP6 10 
Plastic Bottles 30 пі. 34 mm Amber ES SAM 12 1L ВВАВ2 10 Polypropylene 1183 mL 9HZN6 5 
m mm Clear 2L  9CLW8 10 1L  9PNL5 5 
= Round shape except 60mL 39mm Amber 155  6FAN5 12 ÁÁ 
3UEH3 and 3UEH6 125 mL 50mm Clear 155 БҒАЛ — 12 
ы rA 125 mL 50mm Amber |: 6FAN6G 12 
Screw-on caps make a leak-resis 250mL 8imm Clear LSS 6FAJ8 12 
tant seal to keep liquid samples HDPE 220 mL 6 mm Amber = LSS SFAN7 1$ p , E ши 
H mL mm ear Dynalon 
safely contained. 500 mL 7з тт Clear LSS 8Hu8 1 
Vote: Detailed information on chemical 500mL 73mm Amber L GFAN8 12 
; ; ibili 1L 90mm Clear Dynalon 3TTC1 6 
resistance, plasticware compatibility, and TL —91mm Clear LSS - 8FALO 6 | 
labware Cleaning and disposal is available il 91mm Amber LSS БРАМ 6 / | 
оп бгаїпдег.сот. 4L 153mm Clear LSS  6FAP6 1 
NARROW- AND WIDE-MOUTH 60mL 39mm Clear LSS 6FALA 12 | 
- -| 60 mL 1.565 in Clear Dynalon 30006 * 12 1 t 
- i25mL Sümm ear 155 8FALS 72 | [еее 
Amber HDPE bottles protect light- 250mL 61mm Clear 155  6FALG 12 | шаһ. мба P 
iti 250 mL 2.353 in Clear Dynalon 3UDV3 * 12 PONI ot ША. 
sensitive samples. | Polypropylene— 505 тС 73 mm Clear LSS GFAL7 12 39MS51 JUEKA 
Graduated bottles have printed mL iL omm Cear 55 68 6 | Glass Jars 
and oz. graduations and a write-on IL 3.543 in Clear Тулап SUDUS " б unos | | e. " 
label rea 2 L TT mm Tear Г55 TT 1 Straight-sided, wide-mouth design for efficient addition and 
i Environmental Sampling Bottle - Narrow Mouth removal of contents. Amber jars protect contents from UV rays and 
ENVIRONMENTAL SAMPLING 125 mL 50mm Clear 155  6FAHi 500 | are ideal for light-sensitive materials. 
н НОРЕ 250mL 61mm Clear LSS  6FAH2 250 
Leakproof bottles resist breakage : sa а 92 mm m LSS  6FAH4 50 А — pure Liner б ч КЩ Pkg. 
i nvironmental Sampling Bottle - Wide Mouth ap. ody Color ateria osure Size 0. у. 
for safe sampling, transport, and 125mL 51mm Clear 155 6FAH5 500 | Precleaned Jars 
storage. Hope 250mL 61mm Clear 155  6FAH6 250 420 mL Clear PTFE —— 58-400 mm 39Н554 24 
500mL 73mm Clear LSS  6FAH7 125 Amber PTFE 58-400 mm — 39H551 24 
OCTAGONAL-SQUARE BOTTLES 1L 91mm Clear [SS БРАНЕ 50 240 mL Пеш aliz 70-400 mm apres z 
4 А Sampling Bottle - Narrow Mouth mber -400 mm 
Optically clear, easy-grip transport МОРЕ ^. 200 mL 73mm Clear LSS 6FAH3 125 | 7 480mL — Clear PTFE 89-400 mm — 399533 12 
bottles take up less shelf space i UN "— iis ва ТЫ еї m PTFE — 89-400 mm 39Н543 12 
А т ваг nalon 
than round bottles. Graduations are ^ Polycarbonate“ Clear Буп Оп 3UEHG 6 SURE Clear Pulp/Vinyl 70-400 mm —41W198 24 
molded in. * Graduated bottle. Clear F217/PTFE 70-400 тт 3ШЕК4 24 
" »wurwov D = 
Bottle Top Dispensers г s 
= Dispensers provide superior chemical resistance DLAB—Dispense common laboratory H 
iuda E 
Wheaton—Designed for handling liquids safely and 52 7 o bonia Н 
provides reliable measuring. Feature in-lab calibration with ү dard aL 45 thread y x 
and instant volume setting. Attaches directly to bottles. Е [ш] 
vm 
Volume Graduations Accuracy Includes Brand No. 5 “= 
0.1 to 2mL 0.1 mL Less Than 0.35% Reservoir 250mL Wheaton 23NC07 ( 
0.25 їо 2mL — 0.05 mL Less Than +1.8% 3 Bottle Top Adapters (28,40,45mm) Wheaton 23Ү322 ~ Е 
0.5 to 5mL 0.1 mL +0.025mL Filling Tube and Adapter DLAB 467312 
{to 5mL 0.1 mL Less Than +1.3% 3 Bottle Top Adapters (28,40,45mm) Wheaton 23Ү323 
1to 10mL 0.2 mL x0.05mL Filling Tube and Adapter DLAB 467311 
1to 10mL 0.2 mL Less Than 0.35% Reservoir 1000mL Wheaton 23NC09 
1toiümL 0.25 mL Less Than +1.1% 3 Bottle Top Adapters (28,40,45mm) Wheaton 23Ү324 
2.5to25mL 05ті x0.125mL Filling Tube and Adapter DLAB 462314 4 
3 Bottle Top Adapters 32,38 and 40mm, 350mm 
2.5t025mL О.5 mL Less Than +1.1% Feed Tube, Alternative Screw Type Volume Setting Wheaton 23NC17 
Button, Operating Instructions, QC Certificate 
5 to 50mL 1mL +0.25mL Filling Tube and Adapter DLAB 1467313 
5 to 50mL 1mL Less Than +1.1% E Pome- Гор captors 92:98 and somm; EET Wheaton 23М618 
eed Tube, Alternative Screw Type Volume Setting 
10to100mL — 1mL Less Than «1,1% Button, Operating Instructions, QC Certificate Wheaton  23NC19 23Y323 462313 
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Wash, Solvent Dispensing & Dropper Bottles Details on page A1. 
ез Closure Item Pkg. 
Vented Cap. Spout Style Labware Imprinting — Color Brand No. Qty. 
= i No 250mL Integrated Spout Distilled Water Natural L 241892 4 
БЕСІ я E eom 250 mL Methanol Green  Dynan 456312 5 
== 4% 6 Wide- 250 mL Acetone Red Dynalon — 456309 5 
^ СУ» buildup and = 250 mL Ethanol Orange Dynalon 456310 5 
e 3 solvent drips Mouth 250 mL isopropanol Blue Dynalon 456311 5 
м 1 6FAU7 250 mL Standard Spout rite-On Red Dynalon — 3LDV1 5 
* Wide Mouth Wide-Mouth Ж Acetone, Ethanol, 
Narrow-Mouth Vented Vented 500 mL Ме ODD Assorted  Dynalon 450318 5 
Nonvented Integrated Spout 244904 500 mL Write-On Red Dynalon 3LDV2 *f 5 
24,919 249895 LSS | Dynalon 500 mL Acetone LSS — 24/877 4 
.__Бариаге Bleach, Sodium 
Wash Bottles Geary eters 500 mL Hypochlorite Blue = 241895 4 
x DE "NDS n А 500 ті Integrated Spout Distilled Wat Natural Е 245890 4 
= LDPE bottles with Items beginning with "24J" are printed = —gggmp— "94190 9pou Reno walt Les — »4]BP1 4 
i i 500 mL Isopropanol Yellow. LSS 241887 4 
polypropylene caps with chemical name and formula, ТИГ арап, ae [ee alae 4 
Integrated spout squeeze bottles Chemical Abstract Service number, and 500 mL Acetone Red LSS 241903 6 
provide quick, handy cleanout of labo- NFPA warning diamond for easy identi- _ 300mL Acstong ра ШЕ АН 5 
ratory glassware and plasticware. fication and safety compliance. 500 mL Ethanol Orange Dynalon 450315 5 
K . Sun г A жеи Bl Е 24J902 6 
Printed bottles save time and help Note: Labware imprinting indicates imprinting on 200 ШЕ Standard Spout "m Yellow [88 541904 t 4 
eliminate cross-contamination. bottle, cap color, or write-on label. 500 mL Isopropanol Blue — Dynalon 456316 5 
500 mL Methanol Green LSS 24J901 6 
с Spout Style Labware Imprinting "oor йаш Мо 02 - ТШ Моют — — mer — 159 ЖШН 2 
ap. pout Style abware Imprinting olor ran 0. y. m cetone e E 
Narrow Mouth 750 mp "tegrated Spout — Distilled Water Маша: 156 241801 2 
Vented Nonvented 
500 mL Acetone Red LSS 24J880 6 250mL X Integrated Spout No Imprinting Clear LSS 6FAV8 1 
Acetone 8 Ш 250 mL No Imprinting 5 LSS 6FAVO 1 
ater, Ethanol, 250 mL No Imprinting reen Li 6FAU1 1 
500 mL isopropanol, Assorted LSS 241098 5 250 mL No Imprinting Red LSS 6FAR8 1 
ai Ме hano 250 mL No Imprinting re low 155 Sra 1 
each, Sodium 250 mL No Imprinting ue Li 
500 mL Hypochlorite Blue 135 241096 6 500 mL Мо Imprinting Clear LSS 6FAV1 1 
500 mL Distilled Water Natural LSS 241894 6 500 mL Мо Imprinting Yellow LSS 6FAUS 1 
500mL Standard Spout Ethano White LSS 24J883 6 500 mL No Imprinting Blue Dynalon — 3YJX1 5 
500 mL р sopropanol Yellow LSS 24J889 6 500 mL No Imprinting Green Dynalon — 3UUN9 5 
500 mL al Ме mE Green LSS 241886 6 500 mL Мо Imprinting Red Dynalon aur 5 
each, Sodium 500 mL No Imprinting White Dynalon — 8ND 
1,000 mL Hy, pochlorite a E n қ 500 mL Мо Imprinting (55 6FAU8 1 
1,000 mL Distilled Water atural Bleach, Sodium Blue 
1.000 mL Ethano White [SS 241882 4 500 mL Hypochlorite LSS 244908 8 
1,000 mL sopropanol Yellow LSS 241888 4 500 mL Deionized Water Natural LSS 241909 6 
1,000 mL Methano Green LSS 241885 4 500 mL Ethyl Acetate Green LSS 241013 6 
1,000 mL No Imprinting Natural 155 241915 4 500 mL Machine ar Natural LSS 24J914 6 
Nonvented ethyl Ethyl 
125 mL Integrated Spout No Imprinting mum [55 6FAV7 1 500 mL ^ Standard Spout Ketone (MEK) Green LSS 244907 8 
125 mL No Imprinting LSS GFAV3 1 500 mL No Imprinting LSS 6FAU2 1 
250 mL Write-On White LSS 241018 6 500 mL No Imprinting Red LSS 6FAR9 1 
250mL ^ Standard Spout No Imprinting Clear LSS GFAV4 1 500 mL Saline Solution Natural LSS 24J912 6 
500 mL р No Imprinting Natural 155 245899 6 500 mL Soap Green LSS 245910 6 
500 mL Isopropanol Blue Dynalon — 3LDX4 5 500 mL oluene Red LSS 24J911 6 
500 mL No Imprinting Clear LSS 6FAVS 1 500 mL Water Natural LSS 24J906 6 
500 mL Integrated Spout No Imprinting Dynalon — 3LET3 4 500 mL Write-On White LSS 241920 6 
500 mL . Acetone Red Dynalon — 3LDX2 5 1,000 mL No Imprinting Green LSS GFAU3 1 
500 mL Distilled Water Dynalon — 3LDX1 5 1,000 mL No Imprinting Clear LSS 6FAV2 1 
500 mL No Imprinting White Dynalon — 8ACL7 5 1,000 mL No Imprinting Blue Dynalon ^X 3UUP6 5 
500mL Standard Spout Write-On 155 241919 6 1,000 mL No Imprinting Green Dynalon — 3UUP9 5 
1,000 mL No Imprinting Clear LSS 6FAV6 1 1,000 mL No Imprinting Red Dynalon — 3UUR3 5 
1,000 mL No Imprinting Red Dynalon — 9GE47 5 1,000 mL No Imprinting White Dynalon — 3UUR6 5 
1,000 mL Write-On White 155 241917 4 1,000 mL Мо Imprinting Yellow LSS 6FAU6 1 
Wide Mouth 1,000 mL No Imprinting Blue LSS 6FAU9 1 
Vented 1,000 mL No Imprinting Red LSS 6FAU0 1 
250 mL Integrated Spout Acetone Red CSS 242879 4 1,000 mL Write-On White LSS 241916 4 
Acetone, Ethanol, * Write-on, wipe-off labeling areas and included COSHH hazard symbols. 1 Drip-lock vapor 
250mL Standard Spout Isopropanol, Assorted — Dynalon 456313 5 venting.  HMIG (Hazardous Materials Identification Guide) printing system identifies chemicals 
Methanol, Write-On by a numerical hazard rating and designates required personal protective equipment. 
Solvent Dispensing Bottles MENDA Donat 
85 
= HDPE bottles Automatic dispensers operate * "quaiiy . value. service 
32EZ14 = Stainless steel pumps one-handed without removing the 
= Replacement bottles lid. Imprinted units are labeled Dropper Bottles 
available on Grainger.com in nonsmearing ink with one of Glass—Narrow-mouth bottles have 
the three most commonly used polypropylene stopper. 
i 28CP27 5YHL3 
Deseripilon Gap Boy п chemical names. Plastic—Low-density polyethylene 
One-Touch Pumps Е i One-Touch and Take-Along bottles have dropper cap. 
Disp. Acetone ESD Bottle 236.6 mL Blue  39H808 dispensers allow cotton or pad Bod Hem Pki 
Disp. Bottle asme Tear EA application, with excess fluid Cap. Dia. H Color Brand No. aly. 
Disp. Botile, Take-Along 20 ie Clear BAN *- seeping back into the bottle. а Glass E m x" a 
А 3m ue mm mm Amber L 
Disp. ESD Bottle 2366 mE Blue 39H80 12. ни n К 30mL -49mm 124mm Clear LSS 28CP27 12 
Grad. Acetone Disp. ESD Bottle ue Ispensers rei uce aCKTIOW ris 60 mL 45mm 132mm Amber LSS 28CP29 12 
р Orange 399793 with raised purity protector to 45mm 132mm Clear LSS 28CP28 12 
Grad. Disp. Bottle Clear 8РЕ95 : А 120 тС 54mm 153 тт Amber LSS 28CP30 12 
Grad. Disp. Bottle, Take-Along Clear m * Кеер fluid supply contaminant- 125 пі 57 тт 110mm Amber 155 БҮНІЗ 8 
ue - і 0 C LSS  5YHLO 8 
Grad. Disp. ESD Bottle 1774 т. Blue 399805 — 1168. Pure-Touch units reduce Pls; n аг 
i Green 39Н795 vapor escape; for use with 6FAR3 15mL 25mm 60mm Clear LSS 6FAR3 12 
Grad. Disp. ESD Bottle, Pure-Take Bue S9808 — — noncotton brushes. 30mL 36.5mm 62mm Clear 1559 БРАВА 12 
Grad. IPA Disp. ESD Bottle Orange 398704 ESD (electrostatic dissipation) SomL {Sin 132 mm Clear Dion [HT 
АТААТ ТТ E bottles are made of durAstatic 60 mL 405 ттт 85mm Clear LSS  6FARS 12 
Disp. Bottle 118.3 mL Clear 8AMY7 HDPE and embossed with the 100 mL 1.875in 150mm Clear Dynalon 8MTX1 10 
p. 236.6 mL Clear 8АМҮ9 * д for fast 39H776 495 mL 47mm 115mm Clear Dynalon 39H776 12 
Grad. Disp. Bottle 1774mL_ Clear ВАМҮ8 ESD protective symbol for fas 51.5 тт 101mm Clear LSS  6FAR6 12 
* Locking top. identification. 250 mL 61.5 mm 133 mm Clear LSS  6FAR7 6 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Beakers & Cylinders 
Tri-Corner, 
lob e Disposable 
3 UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES, INC. 
3VEY3 2 
Triangular Beakers 
= Polypropylene 
Offer superior chemical resistance. 
Feature pour spout for easy pouring 
and handling. 
т> Graduation ltem Pkg. Graduation ltem Pkg. 
2 =" Cap. Subdivisions Brand No. Qty. Cap. Subdivisions Brand No. Qty. 
= Tri-Corner, Disposable Tri-Corner, Reusable 
-3 50 mL 5 mL Globe Scientific 46AX38 100 50 mL 10 mL United 23YW29 100 
- 100 mL 10 mL Globe Scientific ^ 46AX37 100 100 mL 10 mL United 23YW30 100 
X гй 250 mL 10 mL Globe Scientific ^ 46AX35 100 250 mL 20 mL United 23YW31 100 
OL 3UDJ6 400mL 20 тС Globe Scientific 46АХ36 100 400mL 40 тС United 23YW32 100 
800 mL 50 mL Globe Scientific 46AX39 100 800 mL 50 mL United 23YW33 100 
1,000 mL 50 mL Globe Scientific 46AX34 100 1,000 mL 50 mL United 23YW34 100 
6FAE5 
Dynalon : 
= Р 
„#77 Bel-Art - H-B Instrument TR) " I n 
SP SCIENCEWARE aM | —— | 
GL». 
Plastic Beakers | 
All beakers have a body material of polyproplene except 2 
3VEV9 and 3VEW6 аге PTFE. Low Form Beakers with | Е 
Handle have a precise pouring spout and are autoclav- AL М. 
able. Disposable beakers аге nonsterile and autoclavable. 38VK06 С 
Graduation Item Pkg. — i 
Cap. Suhdivisions Brand No. Qty. 5YHA4 
Beakers with Handle ^ 
100 mL 2mL Dynalon 3VDU6 1 
250 mL т Dynalon 3VDU9 1 ^7 " " 
SE 25 mL Dynalon 3VEX9 — 1 < Kimble | LSS ] eL 
10 mL Dynalon 3VDV3 1 kn = 9KWC6 
50 mL Dynalon 3VEY3 1 
өшті 2-10ші Dynalon 3VDV6 — 1 Glass Beakers ep Kki Ki mbl 
: 50 mL LSS 6FAF7 1 э 
250m [SS 6FAF9 1 = Borosilicate glass ual valus service able 
50 mL Dynalon SVEYG 1 Graduation Item Pkg. А 
2,000 mL 100 mL LSS GFAF8 1 Cap. Subdivisions — Brand No. Qty. 
100 mL LSS 6FAHO 1 Beakers, Low Form Grad uated Cylinders 
3,000 mL 100 mL Dynalon 3VEY9 1 50 mL 10 mL Kimble 38/К08 48 Graduation Item Pkg. 
5,000 mL 250 mL Dynalon 3VEZ3 1. 100 mL Kimble 38VK04 48 Cap. Subdivisions Brand No. Qty. 
Beakers with Handle, Low Form 150 mL 20 mL Kimble 38VK05 48 Polymethylpentene (PMP) 
10mL LSS 23X901 6 250 mL Kimble 38/К06 48 10 mL 0.2 mL LSS 9МҒ02 1 
100 mL 10 mL LSS 23X905 6 400mL  25mL Kimble — 38VK07 48 25 mL 0.5 mL LSS 9EX72 1 
250 mL 25 mL LSS 23X902 6 400 mL Kimble — 38VK10 48 50 mL 1mL LSS 9GE56 1 
50 mL [SS 23Х903 6 600 mL Kimble 38VJ93 36 100 mL Тт LSS 9L456 1 
600 mL 50 mL LSS 23X907 6 600mL ^ SomL Kimble 38VJ94 36 250 mL 2 mL LSS 8ADTS 1 
500 mL 55 23X904 — 7 1,000 mL Kimble 38VJ72 24 500 mL 5mL LSS 8ADU7 — 1 
5,000 mL 500 mL LSS 23X908 2 1,000 mL Kimble 38VJ73 24 1,000 mL 10mL LSS 8NEAO il 
Beakers, Low Form = 1,500 mL Kimble 38VJ63 16 2,000 mL 20 mL LSS 9RTD2 1 
d 5mL SS 6FAE3 12 2,000mL 100 ті. Kimble — 38VK31 8 Polypropylene 
50mL 2mL Dynalon 8TP08 20 2,000 mL Kimble 38VK32 8 10 mL 0.2 mL LSS 9WJ86 1 
10 mL y 55 БЕДЕй 12 4000mL оті Kimble — 38VJ97 4 50 mL ШЕ LSS 4YMU2 1 
m = 4,000 mL Kimble 38VK22 6 100 mL ШЕ (55 91458 1 
100 mL 10 mL LSS GFAE4 12 Beakers with Pouring Spout, Low Form 100 mL 2mL Dynalon  3UUR5 5 
5 mL Dynalon 8ADJ1 12 5 mL TmL LSS 5YGY6 12 250 mL 5 mL Dynalon  3UUR8 1 
25 mL LSS 6FAF1 6 10 mL 2 mL LSS 5YGY7 12 500 mL 10 mL Dynalon 3/12 1 
250 mL 25 mL LSS 5FAES 6 25 mL 5mL LSS 5YGY8 12 1,000 mL 10 mL LSS ONNX3 1 
10mL Dynalon 8UKP1 8 50 mL 10 mL LSS 5YGY9 12 1,000 mL 20 mL Dynalon ^ 3UUT5 1 
500 mL 10 mL Dynalon 8ADJ2 6 100 mL 20 mL LSS 5YGZ0 12 2,000 mL 20 mL LSS 8ADU8 1 
600 mL 50 mL LSS GFAE6 4 150 mL 25 mL LSS 5YGZ1 12 4,000 mL 50 mL Dynalon 8XULO 1 
50mL LSS 6FAF2 3 250 mL 50 mL LSS 5YGZ2 12 Polypropylene, with Spout 
1,000 mL 50 mL LSS 6FAE7 3 400 mL LSS 5YGZ3 6 50 mL 1mL LSS SPTJ4 12 
20 mL Dynalon 8VL47 4 500 mL LSS БҮб24 6 100 mL 1mL LSS 5PTJ5 12 
2000 mL 100 mL LSS 6FAF3 3 600 mL 100 mL LSS 5YGZ5 6 250 mL 5 mL LSS 5PTJ6 12 
, 100 mL LSS 6ҒАЕВ 1 800 mL (55 5YGZ6 6 500 mL 5mL LSS 5PTJ7 12 
5.000 mL 250 mL LSS GFAE9 1 1,000 mL 200 mL LSS 5YGZ7 6 1,000 mL 10 mL LSS 5PTJ8 12 
PTFE Beakers 2,000 mL LSS 5YGZ8 4 Type 1 Borosilicate Glass, with Bumper, Class A 
600mL Not Graduated Dynalon 3VEV9 1 3,000 mL 500 mL LSS 5YGZ9 4 100 mL 1mL Kimble 9KWC6 1 
5,000mL 1,000 mL LSS 5YHAO 1 250 mL 2mL Kimble 96C91 1 
2,000 mL Not Graduated Dynalon 3VEW6 1 ч j : 
Giant Beaker Beakers with Pouring Spout, Tall Form 500 mL 5mL Kimble 8NAVO 1 
10L 200 mL SP Scienceware 8AF78 1 50 mL 10 mL LSS 5YHA1 12 1,000 mL 10 mL Kimble 8NAV1 1 
Graduated Pitchers 100 mL 20 mL LSS SYHA2 12 Type 1 Glass, with Spout 
- 150 mL 25 mL (55 БҮНАЗ 12 10 mL 0.2 mL 155 БҮНХ8 12 
51 100 mL SP Scienceware 8RZE4 1 
= 250 mL 55 5YHA4 12 25 mL 0.5 mL LSS 5YHX9 12 
10L 200 mL SP Scienceware 9ATJ7 1 400 mL 50 mL [SS 5YHAS 12 50 mL 1 mL [ss БҮНҮй 12 
Square Ratio Beakers 600 mL LSS БҮНАб 6 100 mL {mL LSS БҮНҮЇ — 12 
100 mL 10 mL Dynalon 3VEZ9 10 800mL 100 mL [55  5YHA7 6 250 mL 2mL LSS 5YHY2 6 
500 mL 50 mL Dynalon 3VFA6 10 1,000 mL LSS 5YHAB 6 500 mL 5mL LSS 5YHY3 2 
1,000 mL 100 mL Dynalon 3VFC3 5 2,000 mL 200 mL 155 БҮНА9 4 1,000 mL 10 mL 155 БҮНҮ4 2 
Disposable Beakers Heavy Duty Beakers with Pouring Spout, Low Form 2.000 mL 20 mL 155 БҮНҮ5 1 
50 mL 5mL LSS 3UDH9 100 250 mL 25 mL Kimble 26CV54 * 12 Type 1 Glass, with Stopper 
100 mL 5mL LSS 3UDJ3 100 250 mL Kimble 38VK09 48 25 mL 0.5 mL LSS SYHY7 12 
250 mL 10 mL LSS 3UDJ6 50 Lab Mugs, Tall Form with Handle 50 mL 1mL LSS БҮНҮ8 12 
400 mL 25 mL 155 3UDJ9 50 500 mL 50 mL Kimble 8А7Х0 6 100 mL ШІН (55 5YHYS 12 
600 mL 25 mL LSS 3UDK3 25 * Maite finish marking area and graduated blue scale. 250 mL 2mL LSS БҮН20 6 
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Flasks, Carboys, Funnels & Specimen Containers 


€ Kimble 
Flasks 


Designed for safely 
making solutions in 
laboratory environments; 
allowing liquid solu- 
tions to be collected and 
contained for samples 
from various reactions 
due to heating, cooling, 
dissolving, and boiling. 


Cap. Body Material 
Conical Flasks with Ground Mouth 
10mL class 
lass 
150mL Glass 
250mL Glas: 
Erlenmeyer Flasks, даны Neck 
50mL Glass 
100mL Glass 
250mL Glass 
500mL Glass 
1.000mL Glass 
2,000mL Glass 
4,000mL Borosilicate Glass 


6,000mL Borosilicate Glass 
Erlenmeyer Flasks, Wide Neck 
100mL Glass 
125mL Borosilicate 5 ass 
Borosilicate Glass 
250mL Glass 
500mL Borosilicate Glass 
1,000mL Borosilicate Glass 


2,000mL Borosilicate Glass 
Volumetric Flasks, Class A 5 

Borosilicate Glass 
10mL Glass 
25mL Glass 
50mL Glass 
ass 

100ті. Borosilicate Glass 
200mL Glass 
250mL Glass 
ass 

500mL Borosilicate Glass 
1,000mL Glass 
Volumetric Flasks, Class В 
10mL Glass 
25mL Glass 
50mL Glass 
100mL Glass 
200mL Glass 
500mL Glass 


Sampling Bags 
= Low-density polyethylene 
= ETO sterilization certificate 
» Attached wire ties 


umar owu © = 
407L42 


244930 


-т-ж- 


Graduation 
Subdivisions Stopper Size 


5mL 
25mL 
25mL 
50mL 


10mL 
20mL 
50mL 
100mL 
100mL 
500mL 
250mL 
500mL 


20mL 
25mL 
25mL 
50mL 
50mL 
50ML 
100mL 


ИШШИІШІ 


ШІШІ 
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ETL! 


8AGC7 


10/19 
19/26 
24/29 
24/29 


eoo 


[enr 


[|ә | 


Thickness 


0.14 mm 
0.057 mm 
0.14 mm 


Write-On_ 


202 
4 07 
18 oz 
24 07 


0.14 mm 


0.076 mm 
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Item 
No. 


SYHN6 
SYHP8 
БҮНР9 
БҮНН2 


SYHLS 
SYHL6 
SYHL7 
SYHL8 
БҮНІ9 
SYHNO 
9PP30 
ВАҒВ0 


SYHN2 
38VK13 
38VK14 

БҮНМЗ 
38VJ96 
38VJ75 
38VK35 


8AGC7 
5YHZ4 
SYHZ5 
5YHZ6 
SYHZ7 
9MC75 
5SYHZ8 
5YHZ9 
SYJAO 
QHRES 
5PRZ1 


5PRZ4 
5PRZ5 
5PRZ6 
5PRZ7 
5PRZ8 
SPTAO 


Item 
No. 


241034 
407133 
241921 
407135 
241025 
407137 
241035 
407139 
241022 
407141 
241024 
407144 
241831 
407148 
241029 
407150 
241026 
407151 
241027 
241036 
241028 
407157 


241932 
407134 
24J933 
407L36 
24J923 
407L42 
241930 
407145 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 
With rag 
Pour spout filis 


24AM99 
LDPE 
49H011 
Glass 
3WDW3 


Carboys € Kimble 9 PED err» 


Glass—Neck is fabricated for a Plastic—Top handles provide easier 
uniform fit with a #12 rubber stopper. transport and pouring. Spigot models 
allow for easy liquid dispensing. 


Body Closure Item 
Cap. Material Type Includes H Dia. Brand No. 
Carboy Solution Bottle Glass 
Type | 
13.2L Borosilicate Stopper — 448mm 275mm Kimble 3WDW3 
Glass 
Carboy, Plastic — 
5L Pour Spout 345.4mm 163mm  Dynalon 24АМ97 
апае an 
10L Screw On Pour Spout 424.2 mm 210mm  Dynalon 24AM98 
25L and Spigot Handle and 5639mm 379 тт Dynalon 24АМ99 
Pour Spout 
HDPE Handle and 
50L Pour Spout 599.4 тт 366 тт Оупаіоп 24АМ01 
5L Handle — 345.4 mm 163mm Пупаіоп 24ҮМ05 
Screw On Handle — 345.4 mm 163 тт — Dynalon  24AN03 
10L Handle — 424.2 mm 210mm  Dynalon  24AN06 
Handle 424.2mm_ 210mm  Dynalon 24AN04 
9.993 L Screw On —stopcock 376.23 mm 83 mm LSS 49H036 
19.98 L and Spigot stopcock 518.31 mm 83 mm LSS 49H037 
49.96 L LDPE 01001 ^ Stopcock 665.16 mm 83 mm LSS 49H038 
9.993L —  . 3/623mm 83mm LSS  49H013 
19.98L Screw On — 549.27 тт 83 тт LSS 49H011 
49.96 L — 665.16 mm 83mm LSS  49H012 
9.993 L Screw On Stopcock 376.23 тт 83mm LSS 49H033 
19.98 L and Spigot —2topcock 518.31 mm 83mm CSS 49H034 
49.96 L Polypropylene Pigot -Stopcock 665.16mm 83mm 156 49H035 
9.993 L "Оуртору — . 3/623mm 83mm LSS 49Н028 
19.98 L Screw On — 518.31 mm 83mm LSS 49H029 
: -- 54927mm 83 mm 55  49H016 
Buchner Porcelain Саз 
Funnels Life Sciences 
Funnels have heavy wall stems with a sealed-in porcelain 
fritted disc and is beaded at the top for additional strength. 
Not recommended for use where pressure would exceed 
15 psi. 
Funnel Stem Mfr. Item 
Cap. Top 1.0. H L Model No. 
35mL 45.4mm 932mm 44.58 тт CG-1888-01 36A373 
i00mL 57.88 mm 115.56 mm 54.5mm  CG-1888-02 364374 36A373 
200mL — 76mm 141.2 тт 57.84 тт CG-1888-03 364375 
350mL 94.61 mm 162.71 mm 76.36 mm С6-1888-04 364376 
600mL 115.68 mm 208.22 mm 100.68 mm CG-1888-05 364377 
800mL 104mm  215.9mm 132mm С6-1888-06 364378 
1,150mL 164.85 mm 230mm 104.1 mm CG-1888-07 364379 
Plastic Funnels 155 | 
Short stemmed funnels feature а narrow stem mouth. 
Designed to decant two immiscible fluids into containers 
with small openings, reducing spillage. 5РТК5 
Stem Item 
Funnel Мах 0.0. Funnel Тор I.D. L No. 
60 mm Rim 57 mm 30 mm 5PTK5 
90 mm Rim 86 mm 104 mm 5PTK7 
100 mm Rim 95 mm 45 mm 5РТК8 
120 mm Rim 115 mm 45 mm 5РТК9 
Specimen 
Containers GED —— 
Body Closure Шет Pkg. 
Cap. Material Material No. Qty. 
Jars 
тшш Т 
olycari onate — — 
250mL PP PP 32/407 12 -- 
500mL Polycarbonate РР 321494 6 т 
РР PP 32/408 6 
TL PP PP 320499 6 32У493 
Containers HDPE 32V490 280 1 = 
x ыз 
100ті. 22 
РР HDPE 32/401 280 f 550460 


* Sterile. ¢ Frosted writing area. 
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LAB SUPPLIES 
Tubes, Vials, Supports & Ampules 


€ Kimble GED. 


Glass Test Tubes 


Culture Tubes are disposable screw-cap tubes suitable for tissue culture and 
general bacteriological use. Chevron marking area. Shrink-wrapped in plastic 
film and packed in convenient trays. Screw caps sold separately; see 9UDE6, 
9PX55, and 9UDE8 on Grainger.com. 

Kimble Chase Test Tubes are disposable. 

Test Tubes with and without Rim are high-quality Type 1 borosilicate glass that 
stands up to repeated sterilization, extreme high temperatures, and thermal 
shock from sudden temperature changes. Low-expansion glass withstands 
temperatures up to 932°F (500°C). 


Nominal ^ Outside Item Pkg. 
Cap. Dia. L Brand No. Qty. 

Culture Tube 
8mL 13mm 100 mm Kimble 8AZ82 1000 
16 mL 16mm 125 mm Kimble 8PAK1 1000 

Test Tube 
4mL 10 mm 75mm Kimble 8R681 1000 
6 mL 12 mm 75mm Kimble 4YNA8 1000 
10 mL 13 mm 100 mm Kimble 4YNA9 1000 
15mL 16 mm 100 mm Kimble 8UN07 1000 
19 mL 16 mm 125 mm Kimble 82669 1000 
23 mL 16 mm 150 mm Kimble 82670 1000 € ) 
29 mL 18 mm 150 mm Kimble 4YNC1 500 
60 mL 25 mm 150 mm Kimble 4YNC2 500 

Test Tube without Rim 
4mL 10 mm 75 mm — 8FYE1 12 
8mL 12mm 100 mm — 8RUZ3 12 
14mL 16 mm 100 mm — 8NHP1 72 
15 mL 15 mm 125 mm = 9CXD1 72 
24 mL 18 mm 150 mm — 8FYE2 72 
60 mL 25 mm 150 mm -- 9GMUO 12 

Test Tube with Rim 
3mL 10 mm 75 mm LSS 5PTF9 72 Culture 
4 mL 10 mm 75 mm = 8RUZ2 72 Tube 
8mL 12mm 100mm = АМАТ 72 8AZ82 
14mL 16 mm 100 mm — 8FYD8 72 
15 mL 15 mm 125 mm = 9LJV8 72 
16 mL 16 mm 125 mm — 8ZRW5 72 
20 mL 16 mm 150 mm LSS 5PTG1 72 
24 mL 18 mm 150 mm — 9MJY7 72 
25 mL 18mm 150 mm LSS 5PTG2 12 I 
35mL 20mm 150mm 155 5PTG3 72 Test Tube 
36 mL 20 mm 150 mm — 8FYD9 12 А i 
60mL 25mm 150mm 155  5PTG4 72 o 
60 mL 25 mm 150 mm — 8ҒҮЕ0 72 


404R81 4 
"2. 404R78 
OHAUS’ и 
Labware Supports 


These multipurpose supports are designed to 
securely grip and position laboratory supplies. 
For our complete selection of supports and 


T 3 WHEATON” 


A Division of Berlin Packaging 


ENVIRONMENTAL SAMPLING SUPPLY 


Glass Vials 


a Type 1 borosilicate glass 


= Amber vials protect 


3LDT2 


light-sensitive samples 48H805 
Closure Liner Body 
Cap. Material Neck Size Color Brand 
Sample Vial with Cap 
2mL 8-425 Clear Wheaton 
4mL Rubber 13-425 Amber Wheaton 
8mL 15-425 Clear Wheaton 
12 mL PTFE/Rubber 15-425 Clear Wheaton 
16mL 18-400 Clear Wheaton 
20 mL Rubber 24-400 Clear Wheaton 
40 mL 24-400 Clear Wheaton 
Scintillation Vial with Cap 
20 mL 22-400 Clear = 
20 mL PTFE 22-400 Clear — 
20 mL Pulp/Foil 22-400 Clear = 
Screw-Thread Vial with Cap 
1.85 mL Te 8-425 Amber Qorpal 
1.85 mL ЫЕ 8-425 Clear Qorpa 
4mL — 13-425 Clear Qorpal 
11 mL 15-425 Clear Qorpa 
15mL 18-400 Clear Qorpak 
20 mL F217/PTFE 24-400 Clear Qorpal 
40 mL 24-400 Clear Qorpak 
300 mL 24-400 Clear Qorpal 
Screw-Thread Vial with Cap, Vacuum and lonized 
4mL 13-425 Clear Qorpak 
7.5 mL E 15-425 Clear Qorpal 
20mL ФТ/РТЕ — 34-400 Clear Qorpak 
40 mL 24-400 Clear Qorpal 
Vial with 0.5 mL 50% Hydrochloric Acid 
40 mL m 24-414 Amber ESS 
goml "C Sllicone —5, 11, Clear ESS 
Vial with 25 mg Ascorbic Acid 
40mL P — Ao ті PTFE Silicone Мыл — Char Ез тєє 0 0/72 _ 24-414 Clear ESS 


t 3 WHEATON* 


Ampules 


Standard—Commonly used for packaging 
certified standards. Made from low-potas- 
sium borosilicate glass that conforms to 
USP Type 1 and ASTM E 438 Type 1, Class 


A requirements. 


| 
| 


410626 
Item Pkg. 
No. Qty. 
48H806 288 
48H813 144 
48H808 144 
48H823 144 
48H810 144 
48H817 72 
48H819 72 
3LDT3 100 
3LDT4 100 
3LDT2 100 
41U652 144 
41U625 144 
41U626 144 
41U628 144 
41U630 144 
41U651 144 
41U639 72 
41U665 72 
41U645 144 
41U646 144 
41U668 144 
41U640 72 
8XU71 72 
82472 72 
9PPH6 72 


Prescored—Prescoring eliminates 
filing. Stems can be pull- or tip-sealed. 


23MV73 23MV68 


connectors, go to Grainger.com. 404R77 
Body Item 
Description Material L No. 

Column Clamp, Max. Jaw Opening: 1.54 in Nickel-Plated Zinc 124in 104792 
Erlenmeyer Flask Clamp Aluminum 1.5 їп 404829 
Gas Cylinder Stand Cast Aluminum — 404R81 
Tnoculating Turntable, Dia.: 4.49 in Cast Iron — 404878 
Inoculating Turntable, Dia.: 5.91 іп Cast Iron — 404R77 
Lab Frame, Foot S/S Aluminum 1.5 їп 404809 
Lab Frame Rkit Nickel-Plated Zinc — 404R23 
Large 3 Prong Sleeves Fiberglass — 404W37 
Гање 3 Prong Sleeves,Black Vinyl — 404W40 

ium 2 Prong Sleeves Fiberglass — 404W29 
Medium 3 Prong Sleeves, Black Vinyl — 404W39 
Medium Lab Frame Kit, Max. Jaw Opening: 1.5 in ^ Nickel-Plated Zinc 18 in 404T91 
Mounting Bar Coupler Aluminum 4 in 404R13 
Small 3 Prong Sleeves Vinyl — 404W38 
Small 3 Prong Sleeves,Gra Fiberglass == 404W33 
Small 3 Prong Sleeves,Re Vinyl — 404W32 
Support Rod Kit Stainless Steel 17 in 404027 
Support Stand Cast Iron = 404130 
Tripod Support Stand Cast Iron = 404Т75 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


23MV66 
Clear models are made from low extract- 
able borosilicate glass that conforms Cap. 
to USP Type 1 and ASTM E 438 Type 1, Standard 
Class A requirements. Amber models are Im 
made from amber borosilicate glass that Prescored 
conforms to USP Type 1 requirements for Атһег 
light transmission to protect light-sensitive Ime 
products. 5mL 
Қ Clear 
Cryogenic—Cryule ampules allow for imL 
biological sample preservation in glass and 2mL 
storage at low temperatures. Can be used m 
in the vapor phase of liquid nitrogen. For 20 mL 
Cryogenic Gloves, sold separately, see page Cryogenic 
1705. Made from low extractable borosili- кел. 
cate glass that conforms to USP Туре 1 and 2mL 
2mL 


ASTM E 438 Type 1, Class A requirements. 


Item Pkg. 

No. Qty. 
23MV67 25 
23MV66 25 
23MV73 144 
23MV74 144 
23MV75 144 
23MV68 144 
23MV69 144 
23MV70 144 
23MV71 144 
23MV72 144 
23MV79 144 
23MV85 144 
23MV86 144 


LAB SUPPLIES Scan. Order. Done. == 
Pipettes & Pipette Fillers Details on page Al. |= |& 
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21F229 —e 21F225 
Fine Tip ТЕН em 4YMV2 Dynalon 
| Mini ea Serological Pipettes — GEB ^ — 
Nonsterile Transfer Narrow Stem = Easy-to-read markings 
Pipettes e Ascending and descending graduations ensure accurate pipetting. Calibrated 
Item Pkg. A i іе en : "i 
Low-density polyethylene (LDPE) NI L No. Qty. to deliver" (TD) to within the tolerance shown. Sterilized with gamma radiation. 
construction. Graduated pipettes offer URL om ҒА — 1000 Lab Safety Supply—Polystyrene pipettes with easy-to-read graduations 
more accurate volume measurement. E E cm a. 1000 printed in black ink, and premium-material filter plug. Color-coded stripes and 
Hem Pkg. ae 2m Fa — 500 packaging enable quick volume identification. 

Cap. L No. Qty. Narrow Stem А К : 
Standard n 45mL 155cm  21F233 500 Dynalon—Made of crystal-grade polystyrene for improved clarity. Drawn tips 
Extra. Long SOG HAE Б тісін 15.5 ст 213: 500 allow every drop to drain freely. Cotton plugged. Nonpyrogenic to 0.01EU/mL. 
Fine Tip - imL 153mm  6FAV9 500 Bulk pack 4YMV2 has inner packs of 25. 

i5mL 04cm  21F229 1000 3mL ^ 153mm 6FAWÜ 500 в А 

5.8mL 14.9 ст  21F234 500 Graduated с Ai e NNNM È Brand Пет то. 

Ше 126 ст 217244 500 " Smi 14cm 21F223 500 Bulk ap. ubdivisions olerance ran 0. y. 

МАШ .£ cm ine Tip T 
General 3mL 148cm 21Ғ249 500 im L т. БАЙ 105 іп ES HIE Ш 

2mL 87cm 21ғ222 1000 Narrow Stem БИГ 01 T ED T33 Ш rs 11Г801 508 

4mL 13.0ст  21F231 500 i5mL {11.6cm  21F237 500 ті. TEE RD BRA ree тір 200 

5mL 15.4cm  21F225 500 2mL ^ 15.5cm  21F224 500 10mL TED ELA H3 in Di AYN? 200 

75mL 15.6cm  21F226 500 5mL {14.5cm  21F236 500 Am ET ЕДІ ynalon 

ümL 152cm  21F227 500 5mL 150ст  21F232 500 25mL 0.2mL +2% 12.0 in [55 111803 200 

: Г т 50mL 0.5mL +2% 13.5іп 155 111804 200 
9ті 13.7 ст 21Ғ240 500 7mL 15.5cm 21Ғ028 500 Individually Wrapped 
1 0.01mL +2% 10.5 in LSS 111805 800 
> > ms 0.0tmL +1% 11.01п Dynalon BVXX5 1000 
3 cum | ж Ыш 5 на 
( лт +2470 .9 In Li 

t 3 WHEATON* D Abc diced 5ті. 0-1mL +19 11:7 1п Dynalon 9LUZO 200 
Tomik 0-1mL +29, 13.5 іп LSS 111808 200 
А H 0.1mL +19 13.1 in Dynalon  8AP03 500 
23Y321 Pipette Fillers and zm 0.2mL 42% 120in [55 111809 200 
0.2 mL +i% 13.7 in Dynalon 4ҮМИ9 200 

Gontrollers БОТ. 0.5mL 32% 135 in LSS — 11L810 90 

d 1.0mL 21% 13.5 in Dynalon 8AP04 50 

І Y Pipette Fillers - Fixed Volume—-For use with 
4 р » graduated and plastic pipettes. Operate using — ШЕ 
| one hand. Aspirate by rotating wheel. шш prb 


Pipette Controllers - Manual—Adjustable 

volume Wheaton and Dlab models feature a 
б large-capacity bulb, soft-action lever button, 
k and efficient blow-out system. 


Pipette Controller - Electronic—Adjustable 

volume 20AR73 offers an adjustable dial for 
= speed setting, low pressure fingertip control 21R709 

buttons, and is rechargeable. Includes recharge- 


ГЕ able battery, adhesive mounting bracket, rubber Pipette Tips { 3 WHEATON* | LSS | 


ы. filter, and » For our full selection of tips, go to Grainger.com 


21R755 21R749 


) i = Available in rack pack, hinged boxes, or resealable bags. Made from 100% 
em 0. 227 : iei 
23Y316 - Range Color Brand No. ау. virgin polypropylene and free of mold releasing agents/additives. 
Pipette Fillers - Fixed Volume, Manual Filter Tips come with a hydrophobic polyethylene filter that serves as barrier 
21R857 2mL Blue Wheaton 23Y318 1 A А ap^ 
10mL Green Wheaton 23Y319 1 against aerosols formed during pipetting. 
p 25mL Red Wheaton 23Ү320 1 
2mL, 10mL, Blue, Green, 
\ = 2bmL Red Wheaton 23Y321 3 : Item Pkg. 
- Pipette Controllers - Adjustable Volume, Manual Cap. Color Packaging Brand No. Qty. 
gd 0.110 100mL LightGray/ рар 218854 1 МШЕ 
< тт Blue a 1 to 200uL Yellow Rack Pack Wheaton ЕЗІН 960 
a Light Gray/ и = 
Е 0.1 to100mL 9197809 раһ 218856 1 1000uL Autoclavable PP Box 155 zum 350 T 
* Light Gray/ Neutral 5 
0100 100mL "REM 00р 218857 1 е Resealable LDPE Polybag — 155 218696 100 | 
Light Gray/ ‚000и 
BOARS 0.1 to 100ml pink Diab 218858 1 Filtar Tips 
$ 110 100mL Gray Wheaton 23Y316 1 10uL Neutral ^ Autoclavable PP Box LSS 21R749 960 
| Pipette Controller - Adjustable Volume, Electronic 1000uL LSS 21R755 960 Ж 
( 1 to 100mL White Celitreat 20А873 1 * Sterile. } Graduated. $ Extra Long Tip. 


Pipette Storage Racks СЕС 


Help protect your glass and plastic pipettes, avoid clutter, and keep them within easy reach. 8CCAO and 3KWJ2 each соте 
with two removable attachments that hold pipette bulbs, fillers, and pumps. 3KWJ2 has strong magnets on both sides for 
mounting on most metal surfaces. 


Item 
Material Color L w H Brand No. 
SKWIZ Pipette Rack, 4 Shelved Compartments 
ABS Blue 11 іп 3 іп 15 % in Heathrow Scientific 8CCA0 
Magnetized Pipette Rack, 4 Shelved Compartments 
AB Blue 11 in 3 %in 15 % in Heathrow Scientific 3KWJ2 
Storage Rack 
ABS Purple БЕЛІП 3 іп Біп Heathrow Scientific 6PTL5 
Horizontal Pipette Storage Rack 
Polypropylene White 8 in 6 іп 8%іп — 3KVT7 
658 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
Hn 


LAB SUPPLIES 


1-800-GRAINGER (472-4643) Pipetters 
е | 
Р D ік 
H eppendorf ФАБ {> WHEATON® 
| ° 44C781 
| | i 
E | Pipetters 
Н Adjustable volume multichannel pipetters are ideal 
1 1 
| for filling microplates or multiple tubes simultane- 
к ously. Deliver uniform volume across all channels. 
Item “ 
Вапде Color No. 
8-Channel м A 
Diab E 
0.5-10uL — Light Gray/Light Blue 218786 né 
0.5-10uL — Light Gray/Dark Blue 218815 
5-50yL Light Gray/Light Blue 21R787 
5-50yL Light Gray/Dark Blue 21R816 
Eppendorf Dragonlab Nichiryo Wheaton 50-300uL — LightGray/Light Blue 218788 = 23v504 
44C793 21R764 8DZM8 23Y303 50-300yuL Light Gray/Dark Blue 218817 
Diab Polycarbonate 3 
0.5-10yL 21R843 — 
Uu 5-50yL Light Gray/Purple 21R844 
TR > c. 50-300uL 218845 
pg uruneirescience partner е Eppendorf Research Plus 
D eppendorf 40) NICHIRYO {> WHEATON 0.5 to 10yL Gray 440781 
: " Ы 30 to 300,1. Orange 440785 
Single Channel Pipetters юш Мюн acres Ш 
Wheaton Acura І H ө 
Dragon Lab pipetters are easy to calibrate calibration. Digital display allows easy 550 о White мүм TTITT ч 
and maintain with the included tool. Digital incremental volume adjustment. They have Dab nt 
display shows volume setting. Low-force ceramic pistons, filtered nozzles, and a 0.5-10uL — LightGray/Light Blue 21R789 
design helps reduce repetitive strain nonmetallic tip ejector for safe disposal of 0.5-10uL Light Gray/Dark Blue  21R818 
ae g ер е rep M 9 dii амс UP ejector To € оівровазо 5-50!  LightGray/Light Blue 218790 | 
Injuries. usec tips. 5-50. ^ LightGray/DarkBlue 218819 
Eppendorf Research Plus high-precision Wheaton Acura autoclavable pipetters 50-3000. Light Gym Вие 21 ЕНІ 218846 | 
; ілді " "^ nian -300uL ight Gray/Dark Blue 
pipetters have a spring-loaded tip cone and feature ultrasoft plunger for tip ejection, Diab Polycarbonate 
are autoclavable. ejector shaft height adjustment system, 0.5-10uL 21R846 
Nichiryo autoclavable pipetters feature and swift-set user calibration. T LightGrayPurple 218047 
excellent solvent resistance and one-touch Eppendorf Research Plus 
0.5 to 10р Gray 446782 
Item Item 
10 to 10001. Yellow 440784 
Range Color No. Range Color No. TITYVVVUTTYY 
Fixed Volume 5-50uL Light Gray/Light Blue 218766 3010 300uL Orange 440780 
Шаһ 5-50uL Light Gray/Dark Blue 21R795 
5uL Я 218803 10-100uL ^ LightGray/Light Blue — 21R768 
10uL Light Gray/Dark Blue — 248804 10-100uL  LightGray/DarkBlue 218796 [» wise = 
10Ш. ight Grav/Light Blue — 21В775 20-200uL LightGray/Light Blue _ 21R769 
20uL «nt etayn-io 21R776 20-200uL Light Gray/Dark Blue 218797 EI t 5 Pi tt 
20uL p 21R805 50-200uL Light Gray/Light Blue 218770 
25uL Light Gray/Dark Blue — 248806 50-200uL Light Gray/Dark Blue 218798 ectronic Pipetters 
25uL ight Gray/Light Blue - 218777 100-1000uL — LightGray/Light Blue — 21R771 Offer 6 working modes: Forward, Reverse, Stepper, 
5041. : - 218778. T0000 289% — | Dilution, Tactile, and Mixing. These ergonomic 
50uL Light Gray/Dark Blue 21R807 200-1000uL ^ Light Gray/Dark Blue 21R801 u Ц da В 10. 0 . 
100uL Light Gray/Light Blue — 21В779 1000-5000: | | 21R802 units are designed with Right and Left display 
100uL Ligh Gray/Dar Blue 21R808 1000-5000uL — Light Gray/Light Blue 21R773 reading, variable working speed, cycle counter, 
ATA Light Gray/Light Blue 218780 EI мегі» LN and an easy-to-use tip ejector. Micropipetters 
250yL Oht Gray/Dark Blue —278810 0.5-10uL 218822 | have a reduced shaft length and conical end “ 
2500. Light Gray/Light Blue 21R781 2-20: 218823 for easy access to microtubes and microplates. 
500Ш. Light Gray/Dark Blue — 218811 5-50uL 21R824 M easy " e СТОК: terch Ys e | 
500uL Light Gray/Light Blue 218782 10-100uL Light Gray/Purple 21R825 acropipetters feature an interchangeable nozzle 
ООШ Light Gray/Dark Blue HIR 20-200. ZEE protection filter and adapters for Pasteur pipettes. 
H i i "eU 0? rotation for best working position. d 
2000gL ‘(Light Gray/Light Blue — 51R784 —  100-1000y 21R828 360" rotation for bes g positio 
200001. ight Gray/Dark Blue — 218813 1000-5000: 218830 Graduation Graduation Mfr. Item | 
5000р. 49 y 21R814 Eppendorf Research Plus Range Suhdivisions Model No. | 
500001. Light Gray/Light Blue 218785 0.1 to 2.5uL Dark Gray 440771 Single Channel - Micropipetters 
Diab Polycarbonate 0.5 to 10р. Gray 446712 0.1 to 2uL 0.01u W870902-A 23МА73 23NA73 
5uL 21R831 210200. 446773 0.5 to 10uL 0.05u W870904-A 23МА74 
1OuL 21R832 10 to 10001. Yellow 446714 0.5 to 101 0.05u W870906-A 23МА75 * 
20uL 21R833 20 to 2001 446715 Tto 20uL (АП! W870908-A 23МА76 
25Ш. 218834 10010 10000 Blue 44С776 2.5 to 50uL 0.25u W870910-A 23МА77 
50uL 218835 50010 5000uL Violet 44C777 5 to 100uL 0.5ul W870912-A 23МА78 
100pL А 218836 1000 to | 10 to 200uL 1.0ul W870914-A 23МА79 
200uL Light Gray/Purple — —51Rg37 10.0001. Turquoise 446778 50101000uL  5.0u| 7 М/870916-А 23МА80 
250yL 21R838 Nichiryo Single Channel - Macropipetters 
500uL 21R839 100-1000uL 8DZM8 0.1 to 2mL 0.01mL М/870918-А 23МА81 
10000. 218840 1000-5000uL White/Yellow 9GFC8 0.2510 5mL 0.05ті  1/870920-А 23МА82 
200001. 218841 1000- 0.5to10mL 0.05ті М870922-А 23МА83 
5000] 218842 _ 100001 SPAN 8-Channel 
Eppendorf Research Plus Wheaton Acura 0.5 to 10uL 0.05u W870924-A  23NA95 
100pL Yellow 440793 0.1 to 2uL 23NC62 2.5 to 50uL 0.25u W870926-A 23МА92 
10001 Blue 44798 0.5 to 10uL Gray 210сы 10 to 200uL 1.0ul W870928-A — 23NA93 
Adjustable Volume 19 190. da 20 to 350uL 5.0ul W870930-A 23МА94 
Diab 0 20и 12-Channel 
01-250. LightGray/Light Blue — 21R764 5 to 50L Blue 23Y301 0.5 to 10uL 0.05u W870932-A 23МА99 
01-250. Light Gray/Dark Blue 21R792 10 to 100uL Gray 23NC75 2.5 to 50uL 0.25u W870934-A 23МА96 
0.5-10uL LightGray/lLightBlue — 21R765 20 to 2001. Blue 23Y302 10 to 200uL 1.0ul W870936-A 23МА97 
0.5-10uL ight Gray/Dark Blue - 218793 100 to 1000p L 23Y303 20 to 350uL 5.0ul W870938-A 23МА98 
2-20uL gnt Gray 21R794 * Uses 200uL tip. 23NA92 
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LAB SUPPLIES Scan. Order. Done. [= 
Chromatography Syringes & Vials Details on page A1. 


-- = m m 
тан Laboratory Syringes Air-Tite 
All-Plastic Syringes—Contain no rubber or silicone Item Pkg. Item Pkg. 
Plastic, Luer Lock oil that could contaminate chromatography or sensi- Сар. Subtrani Но. Шу Сар. Sub-Brand___No._Qly 
190342 tive laboratory samples. Certified for use with most сате Part Disposable Syringes 
oo Dar common organic and inorganic chromatography 50 mL  Henke-Ject 198341 30 3mL Непке-Јесі 196390 100 
и iti i Luer Lock 5mL  Henke-Ject 196391 100 
4 solvents. Positive safety stop helps prevent spills. 2mL  Norm-Ject 190344 100 10mL  Henke-Ject 196392 100 
Plastic, Luer Slip More chemically and biologically inert than 3-part 5mL  Norm-Ject 196346 100  20mL  Henke-Ject 196393 100 
190334 syringes. Polypropylene barrel and HDPE plunger. i0mL  Norm-Ject 196342 100 50 ті  Henke-Ject 196395 50 
ivi j i 20mL  Norm-Ject 196343 100  LuerSlip 
——— À = Individual sterile strip packs 30 mL  Henke-Ject 196345 50 1mL  Henke-Ject 196384 100 
= ' І ‚ 3-Part Disposable Syringes—Positive safety stop 50 mL Henke-Ject 196347 30 5mL  Henke-Ject 196386 100 
Є алмаш саны сес yo hel t spills. Pol | barrel апа lubri Luer Slip 10mL  Henke-Ject 196387 100 
е elps prevent spills. Polypropylene barrel and lubri- iml  Norm-Ject 196334 100 20 mL Непке-Јесі 196388 100 
apart Luer Lock cated synthetic rubber gasket provide smooth plunger ^ 2 mL Мопп-/есі 196337 100 ^ Reusable Glass Syringes 
å Ы 5mL Могт-Јесі 196339 100 Glass Luer Lock 
196395 movement. Free from latex, BPA, PVC, and phthalates. -gmi —NormJect 196335 100 —5mL Fortuna 1963511 
| fan ee = Individual sterile strip packs 20mL  Norm-Ject 196336 100 10mL Fortuna 196352 1 
зз @ 5 з A R ble GI Syri High itv b 30mL  Henke-Ject 196338 50 Metal Luer Lock 
i} i $e Reusable Glass syringes—righ-purity boro- 50mL  Henke-Ject 196340 30 5mL Fortuna 190360 1 
oy silicate glass syringes are reusable for laboratory 10mL Fortuna 190361 1 
Glass/Metal and research applications. Barrels and pistons are 20 mL "ойша 196362 1 
: 30mL Fortuna 196363 1 
Luer Lock interchangeable. 50mL Fortuna 196364 1 
19G365 » Individually boxed 100mL Fortuna 190365 1 


Е. I 3 WHEATON* 


Chromatography 
Autosampler Vials 


Made of Type 1 borosilicate glass, which offers 
resistance to chemical leaching and heat shock. 
Amber vials are suitable for light-sensitive 
applications. 49AR35, 49AR36, and 49AR68 are 
convenience packs, packaged in a clear tray 
that fits into a bench drawer for easy access. 
The packaging helps keep products visible and 
particle-free. Bulk vials are designed for use in 
most autosamplers. 9MHC8 and 8XAVA can also 
49AM37 9MHC8 49AR68 use a plastic snap-cap closure that does not 
need crimping or decapping tools. 


CLEAR AMBER 


А Includes е i Berta -— ltem Ns Pkg. Crimper and Decapper—Handheld Crimper 
ap. osure la. eatures ran 0. 0. y. А " 
Precleaned Sterile Vials 9EZ20 features an adjustable stop to determine 
VOA (EPA), Assembled with seal tightness. Handheld Decapper 9A893 has a 
40 mL Yes 27mm 95 mm Solid Top White Polypropylene Finneran 49AR55 — 72 ision- imping i. 
Closures. PTFE fined precision-tooled decrimping jaw. 
Vials wan PTES 5 Item ра. 
itl epta, Screw Я = Description Brand No. ty. 
2mL Yes 12mm 32mm Thread, 8425mm Finneran | 49AR35 100 АЕ р y 
With PTFE Red Rubber Septa, я Ы PTFE/ Red Rubber 
2mL Yes 12mm 32 mm Screw Thread, 8-425mm Finneran 49AR36 100 Liner Vial Seals Wheaton 4YMP9 1000 
With Interlocked Insert, ; = Handheld Crimper 
1000 № 12 тт 32 тт Screw Thread, 8-425mm Finneran 49AM37 100 Crimper, TA erated 
Bulk Vials with Adjustable Stop, Wheaton 9Е220 1 
1.8mL No 12 mm 32 mm With Snap Ring—Accepts Snap Wheaton 9MHC8 = 1000 Cushioned Grip, 11 mm 
1.8 mL No 12 mm 32 mm Cap or 11mm Aluminum Seal Wheaton — 8XAV4 1000 Decapper 
Bulk Shell Vials Decapper, Hand 
1mL Yes 8mm 40 mm With Conical Snap Plugs Finneran 49AR68 — 1000 Operated, 11 mm Wheaton — 9A893 1 
ЕЗ { Chromatography Vials Е; “б 
-.- 1 = “ч o х о FS 
е and Syringes inneran Фу HAMILTON < 
Sample Vials—Type 1 borosilicate glass Microliter syringes are designed for liquids and 
p БАЕР construction for resistance to chemical leaching feature a stainless steel plunger that fits the glass 
| and heat shock. barrel with a tolerance smaller than 100 millionths 
' Vials—Feature an innovative StepVial design та tes ашо Fluid path is 
( that precisely centers a limited volume insert in icate 0 зате stet 
i j Item Pkg. 
— the vial neck to help ensure dependable use with Cap. Color ^ Brand No. Qty. 
PR S v" auto samplers. Sturdy neck design allows use Sample Vials 
with Poly Crimp seals and helps minimize neck 14.78 mL Clear — Finneran — 49AN27 100 


= қ Қ д Vials 
—— >-- — breakage while uncapping. 4mL Clear Finneran  49AP67 1000 
1 


Syringes—Gas-tight syringes dispense liquids syringes 


Gastight 
mE and gases. Each feature a precision-machined mL Clear Hamilton 49AL96 1 
A i PTFE plunger tip that creates a leak-free seal, 100 ul Clear — Hamilton — 49AL81 1 
ee со. useful with heterogeneous samples to help — Clear Hamilton: VEU 1 
reduce the chance of a deposit that could cause 10 ul Clear Hamilton —49AL67 1 
49AL74 the plunger to freeze. 100 ul Clear — Hamilton — 49AL74 1 
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LAB SUPPLIES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Wipes, Manifolds, Cleanroom Swabs & Bottle-Top Filters 


4WK85 
= - 3NPT6 
222 ( ы 6ENY7 
Laboratory Wipes Accu pe 
For cleaning delicate surfaces 6ENY6 
and equipment in laboratories, 
research facilities, hospitals, $ 
and manufacturing settings. Cleanroom Swabs Berkshire | LSS | 
Pkg. of 1 M : 
GEORGIA-PACIFIC ACCUWIPE Eit. 00 ‘ 
_ | 2VHW1 Swabs are made for a variety 
Recycled Fiber—Made with of cleaning tasks in critical 
100% recycled fiber. May applications and cleanroom Е sw auo 107 
contain incidental, less than environments. 100 ppi reticu- ‘Sock Tip Foam mid р 
0.5% nonrecycled fibers. lated foam. Laundered to be Vis in iff Пр, З Berkshire ЗМРТ5 
KIMBERLY-CLARK clear and: pure; bẹfore'use: Win ІП ТІП,5 Berkshire 3NPT6 
PROFESSIONAL Wipes Sock-Tip Foam—Solvent- Closed Foam Swabs 
. рег Mfr. Item No. of қ 25 mm Rigid Tip Berkshire GENY7 
KIMTECH SCIENCE ы Sheet S Container Brand Model No. Packs | resistant polypropylene Open Cell Foam Swabs 
KIMWIPES Delicate Task— Recycled Fiber handles sandwiched between 10 mm F ШТ е ТІ ЕШ ТЕ 
Light-duty wipes easily pick 4%inx8in 280 pg 29712 AWK85 60 two layers of the polyure- 70mm Pointed Тір Berkshire 6ENYO 
up liquids and dust. Antistatic "Kimberly-Clark Professional thane foam head material. 2 ТІП aid u iD LSS 2200070 
i i i Delicate Task, 1-Ply Tissue fald TH 
be р О о 1. m 4inxB т 280 Кітеб 34155 ZUHWI 60 Closed-Foam—Generate Amm Rag Tip e 20472 
WX 1% Kimtech 34133 21NC2 15 2. eis n Ms [5mm Pointed Tip 153 22662 
т of silicone, amides, an Flexible 1 
KIMTECH SCIENCE THX 140 Kimtech 34256  2VHW2 15 | (осу phthalate). 125mm Flexible Tip, A 156 22CWe9 
Precision—Soft, absorbent 16 ¥ in - (dioctyl phthalate). 125mm Вісі Tip 158  22CW80 
wipes for general low-lint Delicate Task, 2-Ply Tissue 162mm Flexible Tip Berkshire 6ENY4 
ETIN Antistatic dispensing dim е кеп ыы SLM өрен ек Polye ster K it Swabs bs et 
d : 14% in x 7 Polyurethane foam sock Olvester ЕП ома: ч 
reduces lint. Coated packaging _ вип 90 Киеп 34721 2VHW3 15 | һеадѕ over a rigid core. ТАШТЫ — Berkshire CENY? 
helps protect wipes from spills. -Dellcate Task, 3-Ply Tissue _ 70mm Flexible Tip 155 220М/74 
xm 119 Кітіесһ 34743 21766 15 | Polyester Knit— 70 mm „Rigid ip 155 2204715 
BERKSHIRE Precision, i-PlyTissue , Continuous-filament a a 
General Cleaning— TRIES s ыт = 10 mn - polyester knit heads for low Head Length RigidTipA LSS 220408 
Nonwoven polyester/cellulose 11% in particles, fibers, ions, and 90mm Flexible Tip 185 220М85 
blend designed for spill control ИДЫ 140 — Kimtech 05514 2vHv8 15 | extractables. Highly abrasion- mm mue D. Berkshire BENY, 
and wet wiping. Durx wipes are Precision, 2Ply Tissue | resistant and autoclavable. 162 тт Flexible Tip Berkshire GENYG 
white; Bluesorb 750 are blue. : 16и in 90 Kimtech 05517 2VHV? 15 | Polyester Nonwoven— Р 25 LN Ti LSS — 22CW79 
; erkshire iain: ы " 
Presaturated—For use in General Cleaning - Durx Flexible tips; made of n nm нелер 10 Berkshire ANS. 
wet cleaning and disinfecting 9inx9in 5300 Berkshire 08570.0909.10 397060 1 | hydroentangled polyester 162 mm Flexible Tip Berkshire БЕМҮ5 
us É 12inx 12 in 150 Berkshire DR670.1212.20 3LDL1 1 ith | гісі ti 162 mm Flexible Tip LSS 22CW78 
of critical surfaces with no RU in x Ц 8 їп 150 Berkshire DR670.1818.00 3970620 1 | With low particle generation. 
i = eneral Cleaning - Bluesorb 75 
residue, where control of flam- "па ти 300 Berkshire BS750040440 312 1 
mable solvents is required. 9іпх9 іп 300 Вегкәһіге В5750.0909.20 3LDL3 1 111838 ғы 
i2inxi2in 150 Berkshire BS750.121220 3LDLA 1 [ LSS | 7 
Polyester Knit—Excellent Presaturated - SatPax 1000C ae . 
isd Qin x6 in Berkshire SPXC1000.001.12 460097 1 
nonshedding wipes for Polyester Knit - Choice Bottle To 1 4 
applications where high 3 inx 9 in 10 Barkshire H7094 Sur 1 в 
T ісіні j ІПХУІП er«shire һ - LI 
concentrations of liquid arein -Polyester Knit - MicroSeal VP Filter Units 
use with rough surfaces. Ideal Yin x 9in 150 Berkshire MSVP.0909.8 3ШК7 1 
i ; i2inxi2in 75 Berkshire MSVP1212.14 3LDK8 1 Fast, clean polyethersulfone (PES) 
ынан. Polyester Knit - Folx 1200 membranes lower the chance of removin 
disinfecting. 9 inx9 in 150 Berkshire Р1200.09098 3LDN3 1 i . Ying 
12inx12 in А 75 Berkshire P1200.1212.14 3LDN4 1 critical protein components from media. 
| Polyester Knit - Super Polx 1200 
Gentle Task—Extremely soft 9inx9in 150 Berkshire 5120009098 3LDN2 1 LSS Bottle Top Filters—Sterilized and 
and gentle on surfaces. Very Gentle Task - EcoClean 60 kaged in individual baas. Fit luti 
low lint. Contains no binders or — 9inx9in 300 Berkshire ECW60.0909.20 GENZO 1 | PacKagec In Individual bags. rit on solution 
n ; i2inxi2in 150 Berkshire ECW60.1212.20 GENZ1 1 bottles in Filter Units, or other standard 
additives. EcoClean 60 wipes -Gentle Task - LabX 170 : | 
are biodegradable. 9inx9in 500 Berkshire LB170.090940 397067 1 | threaded solution storage bottles. ~ Фе? 
| Filter Units—Include a solution bottle and 11L833 
LSS = 3 a Bottle-Top Filter. 
| H | Ca Size Dia [^ w 
Vacuum Manifolds | Bote To Fils a саңы 
Outlets are widely spaced for easy funnel Upper: 150m Bore АЕ Um on — 1834—97 
positioning. Aluminum clamps are gener- Upper: 250m Fore: 122 um E mm TES 24 
ously sized for one-handed operation. 2-way Upper: 500m Pore: 0.22 um 75 mm 4111840: 24 


75 mm 112836 24 


valve stopcocks provide a leakproof seal. imm HRS —4 


Autoclavable manifolds use materials that 462315 Upper: 1000ml 90mm 111837 74 
stand up to repeated autoclave cycles. Filter Units — тип — 
Item Upper: 150m! Receiver: 150ml ——роге: 0:45 um 50 тт i826 12 

Material Cap. Size No. Pore: 0.22 um 50 mm 11L831 12 


Vacuum Manifold Upper: 250ml Receiver: 250ml Pore: 0.45 um 50 mm 111827 12 


к жарыта aan ШАЛЫ! ша ша. RE 
SS/PTFE/PSF 3-Place 22.8 x 9.8 х9.8іп 467322 Upper: 1000ml Pore: 0.22 um 90 mm 11183 12 
SS/PTFE/PSF 6-Place 38.5 х9.8х9.8іп 467323 Receiver: 1000ml Pore: 0.45 um 90 mm 111829 12 
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LAB SUPPLIES 
Filters, Filter Paper & Syringe Filters 


Scan. Order. Done. |2 
Details on page A1. 


Grade/Size Characteristics 
Filters 
A Fine porosity, fast flow rate 
A-E Fine porosity, fast flow rate, 99.98% DOP effic. Primarily used in suspended so 
C Fine porosity, fast flow rate RIA procedures and harvesting 
E Fine porosity, fast flow rate 
E Fine porosity, medium flow rate Filter diluted aqueous solutions 
TSS High flow rate & cap., excellent wet strength High-efficiency medium for testi 
VSS High loading capacity Monitoring air pollution & high- 
Filter Paper 
CFP2, Вит Medium to slow flow rate General filtration and absorbent 


CFP40, 8um-10um Medium retention and flow rates General liquid and gas procedur 


Filters and Filter Paper Grades 


Application 


Radioimmunoassay and gravimetric determination of airborne particulates. 


ids and air monitoring. 
lymphocytes. 


Suspended particle analysis in water, cell harvesting, prefiltration, and air monitoring. 


es and liquid food tests. 


pre laser spectroscopy; TCLP analysis; & collect fine precipitated proteins including immunoglobulin. 
ng dissolved and suspended solids in water and wastewater. 
emp. flue gas, filtering high-temp. solvents, determining fixed & volatile solids in high-heat applic. 


conveyance, in plant growth trials, and in monitoring air and gases for contaminants. 


€) cytiva 

Whatman mae a 
pague sedia t 

[ LSS 1 TL 

Filters and 14A840 


Filter Paper 


Quantitative Filter Paper—Designed ^ Qualitative Filter Paper—Made 
for gravimetric analysis and the prepara- from high quality cotton liners to 
tion of samples for instrumental analysis. ensure reproducibility and uniformity. 


Item Pkg. 
Grade Material Pore Size Dia. Brand No. Qty. 
Filters 
Membrane Filters 
= Cellulose Nitrate 5 um 47mm 32HH74 100 
— Mixed Cellulose — 0.45 um — 47 mm  Cytiva Whatman 92НК60 100 
— Ester (MCE) 049 um Armm За 200 
= í .45 um 7 cm 
= Mixed Cellulose “045 um — 47cm LSS 14A842 100 
— 045 um — 47cm 144843 200 
Glass Microfiber Filters 
A 1.6 um 9cm 144851 100 
Hm sn me D 
Binderless um cm 
TSS m 1.5 um 4.7 cm 12K992 100 
Т55 —_— 8010010219 Glass 15 um ^ бст LSS 12K995 100 
VSS 1.5 um 4.7 cm 12K999 100 
VSS 1.5 um 9 cm 12L004 100 
VSS 1.5 um 11cm 12K996 100 
934-AH 1.5 um 21mm 32HJ07 100 
934-AH — 32 mm 32Н105 100 
934-АН 42.5 mm 32HL04 100 
934-AH Borosilicate Glass — 47mm Суйіма Whatman _32HH59 100 
934-AH — 55 mm 32HH85 100 
934-AH 90 mm 32HH58 100 
GF/A 47 mm 32HJ90 100 
Filter Paper 
Quantitative Filter Paper 
40 - Ashless 8.0 um 5.5 cm 32HK15 100 
B AP ES ш M 
- Ashless i ualit to25um 47cm А 
412 А5659 Cotton Linters 201025 um 135cm Civa Whatman -32HH6t — 100 
42 - Ashless 2.5 um 9ст 32HL14 100 
50 2.7 um 9cm 32HL11 100 
CFP40 8.0 um 9 cm T2K911 100 
CFP40 8.0 um 11cm 12K912 100 
СЕР40 8.0 um 12.5 cm 12K913 100 
CFP40 8.0 um 15cm 12K914 100 
CFP42 Cellulose 2.5 um 1f cm LSS T2K926 100 
CFP42 2.5 um 18.5 cm 12K929 100 
CFP541 25.0 um 9cm 12K937 100 
CFP541 25.0 um 18.5 cm 12K939 100 
CFP541 25.0 um 12.5 cm 12K938 100 
General Qualitative Filter Paper 
230 Creped Paper 25to30um 25cm Cytiva Whatman — 32HL42 50 
Qualitative Filter Paper 
FP1 11.0 um 12.5 cm 32HH68 100 
CFP1 11.0 um 15cm CytivaWhatman 32НН67 100 
CFP1 11.0 um 18.5 cm 32HK50 100 
CFP1 11.0 um 4.25 cm 12K890 100 
CFP1 11.0 um 5.5cm 12K891 100 
CFP1 11.0 um 9cm 12K893 100 
CFP1 11.0 um 11cm LSS 12K894 100 
CFP1 11.0 um 12.5 cm 12K895 100 
CFP1 11.0 um 15cm 12K896 100 
CFP1 їїйит 18.5cm 12K897 100 
CFP1 11.0 um 24 cm 12K898 100 
CFP2 8.0 um 4.25cm  OytivaWhatman | 32HK36 100 
CFP2 Cellulose 8.0 um 9cm LSS 12K902 100 
CFP2 8.0 um 11 ст Cvtiva What 32HK33 100 
CFP2 8.0um 15cm “Yva Whatman -32HK32 100 
CFP3 6.0 um 15cm LSS 12K909 100 
CFP4 20t025um  9cm 32HJ11 100 
CFP4 20to025um {icm  Cytiva Whatman 32НН66 100 
CFP4 201025um 12.5 ст 32HH65 100 
CFP4 25.0 um 1t cm 12K917 100 
CFP4 25.0 um 12.5 cm 12K922 100 
CFP4 25.0 um 15cm 12K923 100 
CFP4 25.0 um 18.5 cm LSS 12K924 100 
CFP41 20.0 um 11cm 12K918 100 
CFP41 20.0 um 12.5 cm 12K919 100 
CFP50 2./ um 9 cm 36L290 100 
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€) cytiva 


Syringe Filters 
Molded-in polypropylene housings 
for a reliable seal without adhesives. 
Supplied sterile in individual blister 
packs. 


Anotop—Made of inorganic 
membranes; low protein binding. 
For organic solvents and aqueous 
materials. 


Glass Fiber—Handles viscous solu- 
tions or turbid liquids. 


Nylon—Universal filter for analyti- 
cal procedures such as chemical and 
beverage filtration. 


GD/X— Designed with a prefiltration 
Stack and process 3 to 7 times more 
sample volume. 


Find even MORE on Grainger.com? 


Whatman ЛС» 


PES—Polyethersulfone material has 
a low affinity for proteins and extract- 
ables; faster flow rate than PVDF. 


PVDF—Hydrophilic membrane for 
filtering nonagressive aqueous and 
mild organic solutions. 


PTFE—Hydrophobic membrane has 
great temperature resistance. 


MCE—For aqueous solutions, oil 
particulates, and bacteria. Effectively 
binds trace proteins. 


Puradisc—Special tube tip allows the 
sample to be accurately dispensed into 
a microvial. 


Membrane Item Pkg. 
Filter Material Pore Size — Dia. Brand No. Qty. 
Anotop Female Luer-Lok Inlet, Male шег Outlet = 
Anopore tiva | 
Membere 002ит 10тт "PA.  32HJ33 50 
Female Luer Lock Inlet, Male Luer-Lok Outlet 
Glass Fiber, 
Nylon, 0.45 um — LSS 36L285 100 
Polypropylene E 
GD/X Female Luer-Lok Inlet, Male Luer Outlet 
Glass Microfiber 0.45 um 25 тт Cytiva 32HJ01 150 E 
Polypropylene 0.45 um 25mm Whatman — 32028 150 
GDP emale Luer-Lok Inlet, Male г, | 
tiva 
Nylon 0.45um 25mm Whatman 32HJ23 150 а Hin 
Luer-Lok Inlet, Luer-Slip (No- Barb) Outlet 
Glass Fiber 0.7 um 25 mm 12K971 100 
М ZEE 2p 
ili .22 um mm Shown in Package 
Hydrophilic PES- $45 um 25 mm 126970 —100- ' ge) 
Hydrophilic 0.22 um 13 mm 12K966 100 
PVDF 0.45um 13 тт 120967 100 
0.22 ит 13 тт LSS 12K962 100 
Hydrophobic _0.22um — 25 mm 12K964 100 = 
PTFE 0.45um 13mm 12K963 100 ow є 
0.45 ит | 25 mm 12K965 100 
0.22um — 13mm 12K959 100 
Nylon 0.22um | 25 mm 12K960 100 
0.45um 25 mm 12K961 100 
Мае Твен Inlet, Tapered 4 mm OD Outlet Individual Filter 
rophilic 
YOY DE 0.45um 30mm 111851 30 11L859 
0.22um — 13mm 11L856 75 
МСЕ (Mixed 0.22 ит 30mm 111857 30 
Cellulose Ester) 0.45 ит 13 mm 111858 75 
0.45шп 30mm 111850 3930 
Nylon 0.45um 13тт 11L860 75 
y 045um 30mm 11L861 30 
0.22um — 13mm 111852 75 
PES 0.22um ЗО тт 111853 30 
0.45 ит 13 тт LSS 111854 75 
0.45um 30mm 111855 30 we = 
0.22um — 13mm 11L862 75 
PTFE 0.22um — 30mm 11L863 30 
0.45um 13 тт 111864 75 
0.45um 30тт 111865 30 
0.1 um 13 mm 111848: 75 
0.1 um 30 mm 11L847 30 
P — ыт 30mm ШҮ 30 
22 um тт ivi i 
045um 13 тт TÍL850 — 75 ea 
Puradisc Female Luer-Lok Inlet, Male Luer Outlet 
Nylon 1um 25 mm Cytiva — 32HK74 50 
PVDF 0.45um 18mm Whatman  32HK72 2000 
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LAB SUPPLIES 
Culture Dishes, Flasks & Media 


(4 CELLTREAT 


SCIENTIFIC PRODUCTS 
www.celltreat.com 


155 | 


Designed for optimum culture growth 
and media shelf life. Dishes made from 
polystyrene material are single-use, 
preventing risk of contamination. 


11L825 


Tissue Culture Dishes—Treated 
dishes are supplied sterile (датта 
irradiated) and are vacuum-gas 
plasma treated for consistent hydro- 
philic cell attachment surface. 


Petri Dishes—Flat design provides 
uniform agar thickness, promoting 
culture growth. 


Volume Item Pkg. 
Description Material Includes Dim. Cap. Brand No. Qty. 
Petri Dishes ms 
Polystyrene Gripping 35 mm x 10 mm 5mL CELLTREAT 380784 960 
кегі Dish, Polystyrene NUR 60 ттх 15 тт  7mLto8mL CELLTREAT 38785 500 
Polystyrene DIS 100 mmx15 mm 15ті 10 16mL CELLTREAT 380786 500 
Polystyrene Lid 57 mm x 16 mm 41mL 155 5PTKO 12 
Polystyrene Lid 86 mm x 16 mm 92mL 155 5PTK2 12 
Petri Dish -Polystyrene Lid 101 mm x 18 mm 160mL LSS 5PTK3 12 
Polystyrene Lid 116 mm x 21 mm 212mL LSS 5PTK4 12 
Glass Lid 75 mm x 15 mm 66mL LSS 5PTF5 12 
Glass Lid 100 mm x 20 mm 157mL 155 5PTF7 10 
Tissue Culture Dishes m 
Polystyrene К 60ттх15тт  7mLto8mL LSS 111821 500 
е Polystyrene БЇ 70mmx15mm  7mLto8mL CELLTREAT 380783 500 
issue " 
Culture Polystyrene org 100mmx15mm 15mLtoi6mL LSS 111823 500 
Treated n. 
Dish Polystyrene Ring Lid 100mmx20mm 15mLtoi6mL LSS 111824 300 
Polystyrene Lid 35 mm x 10 mm 5mL LSS 111822 500 
Polystyrene Lid 150 mm x 15 mm 25mL to 28mL LSS 60 
Polystyrene Lid 150 mm x 20 тт 25mL to 28mL CELLTREAT 380782 100 


A CELLTREAT 


SCIENTIFIC PRODUCTS 


[ LSS ) www.celltreat.com 


Tissue Culture Flasks 


= Polystyrene 

Unbreakable, treated flasks feature uniform 
hydrophilic surface for consistent cell attach- 
ment. Canted-neck design for easy access. 
CELLTREAT flasks are packaged sterile 
(gamma irradiated) in zip-closure bags. 


Item Pkg. 
Capacity Brand No. Qty. 
Vented Cap 
25mL LSS 11L811 50 
50ML [55 111812 50 
250mL LSS 11L813 25 
600mL LSS 111814 20 
blag seal Cap 
5mL CELLTREAT 380789 200 38C789 
50mL CELLTREAT 380790 200 
250mL CELLTREAT 380791 100 
12.51 CELLTREAT 380792 18 


/ \ General Laboratory Products 


Prepared Culture Media 


6 Well 
11L793 
, 96 Well 


Tissue Culture Plates 


= Polystyrene Alphanumeric markings clearly identify the multiple 
= Packaged sterile wells. Raised rims on wells nest into rings on the lid to 
(gamma irradiated) reduce evaporation and limit risk of cross contamination. 


No. of Working Volume Item Pkg. 
Includes __ Wells Volume per Well Cap. Brand No. Qty. 
Tissue Culture Treated Multiple Well Plates 
6 1.90mL to 2.90mL 17mL LSS 11L793 50 
id 12 0.76mL to 1.14mL 6.8mL LSS 11L794 50 
E 24 0.38mL to 0.57mL 3.5mL LSS 11L795 50 
48 0.19mL to 0.29mL 1.55mL LSS 11L796 50 
96 0.075mL to 0.20mL 0.39mL LSS 11L797 50 
Well Tissue Culture Plate 
Lid 96 0.075mL to 0.20mL 0.39mL CELLTREAT 38C819 100 
Nontreated Plates 
6 1.90mL to 2.90mL 17mL CELLTREAT 380820 100 
id 12 0.76mL to 1.14mL 6.8mL CELLTREAT 380821 100 
Е 24 0.38mL to 0.57mL 3.5mL CELLTREAT 380822 100 
48 0.19mL to 0.29mL 1.55mL CELLTREAT 380823 100 
96 0.075mL to 0.20mL 0.39mL CELLTREAT 380827 100 
= 96 0.05mL to 0.30mL 0.39mL CELLTREAT 380826 100 
Nontreated Plates, Round Bottom 
Lid 96 0.05mL to 0.30mL 0.32mL CELLTREAT 380824 100 
= 96 0.05mL to 0.30mL 0.32mL CELLTREAT 380825 100 
38C744 
38C747 
(y CELLTREAT 


www.celitreat.com 


Cell Scrapers 


Use for the manual harvesting of cells in tissue culture flasks. ABS handles with 
TPE blades. Scraper-style blade is positioned parallel to the handle for wind- 
shield wiper-like scraping. Lifter-style blade is perpendicular to the handle for 
use with a raking motion. 


Item Pkg. 
Used for the Description Size No. Qty. 
cultivation of 0.85 per. Saline 5mL 45H385 100 
microorganisms. Baird Parker Agar ЖЕЛГЕН не 10 
Media are made “804 Agar, Anaerobic Monoplate —45H443 100 
from high-qual- - 90mL 45H356 50 
ity in нн Де s Buffer 99mL 45H357 50 
0 * Deionized Water 1000mL 45Н441 12 
according to Piluting/ Rinsing Solutions 100mL 45H440 12 
МЕКЕН MacConkey Agar Monoplate — 45H459 100 

USP guidelines.  -MacConkey Broth 100mL 45H351 10 
Nutrient Agar,Slants Slants 45H352 100 

Phosphate Buffer 90mL 45H362 24 

Potato Dextrose Agar Monoplate 45Н466 100 

Standard Methods Plate Count Agar Monoplate — 45H463 100 

typtic Soy Agar 250mL 45H406 9 

tryptic Soy Agar w/5% Sheep Blood Monoplate 45Н456 100 

90mL 45H419 12 

i 100mL 45H420 12 

ryptic Soy Broth 500mL  45H424 12 

1000mL 45H426 6 


Handle Item Pkg. 
Type L Color No. Qty. 
Scraper Blade 254 mm, 10 in Green 380744 100 
Lifter Blade 254 mm, 10 in Green 380745 100 
Scraper Blade 15.35 in, 390 mm Green 380746 100 
Lifter Blade 15.35 in, 390 mm Green 380747 100 
Item 
Description No. 
Н Brain-Heart Infusion Адаг 39M181 
Raw Culture Media Brain-Heart Infusion Broth — 38M 184 
Қ Eosin Methylene 39M163 
= To see our full line of culture Blue. Agar, Levine. ROS 
H "mi 4 ektoen Enteric Agar 
media, search for microbiology Lactose Broth 391239 
media" on Grainger.com ЕСІГІ Broth Base З9М169 
i асоопкеу Agar 
» 500g container Mannitol Salt gar ТМБ 
igh- i i utrient Brot! 
High quality dehydrated culture media Potato Dextrose Agar 39290 
meet the stringent requirements of a Sabouraud Dextrose Agar 30263 
broad range of food safety, biotech, indus- — . Tryptic Soy Agar 390154 
: А а й Tryptic Soy Agar with 39M293 
trial, pharmaceutical, and life science Lecithin and Tween 80 
applications. Tryptic Soy Broth 39M296 
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POWER TOOLS 
DeWalt Flexvolt Cordless Tools 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


DEWALT 
[HU = еы 


(20У/60У MAX] 53JH17 
- 4 Port 
Batteries & Chargers 453U29 
= Compatible with 20V Number of Batteries Included 
MAX, 60V MAX, and i А 
Batt Mfr. It Mtr. It 
120V MAX tools Capacity Model No. Model No. 


20V/60V FLEXVOLT Batteries 
6Ah | DCB606 48XP89 
DCB609 53/Н17 
9Ah |DCB609G 783RW3 * 
12Ah | DCB612 490113 
20V MAX* Batteries 


= LED state-of-charge display 
a Lithium-ion batteries 

= Rapid simultaneous charging 
Dual-voltage battery provides 
extended run time for 20V tools 


15 Аһ | DCB615 786/18 

and ample power for 60V tools. *Oil-resistant 

The battery capacity listed for КОШ 
FLEXVOLT batteries is the amp- No.of ^ Charging ^ Charged Мі. 
hour (Ah) rating when operating d таг іп 1-Hour_Model 
at 20V. This capacity is reduced 1 " (1) 2OV/60V 8Ah 


(4) 12V/20V/60V — 6 Ah 


DEWALT Ым [60V МАХ 
Cordless Rotary Hammers 


= SDS-max chuck 

a Brushless motor 

= 1 34" capacity in concrete 
= 1%" solid bit capacity 
Hammers utilize SHOCKS Active 
Vibration Control technology. Ideal 

for horizontal serial drilling for #4-#8 
rebar, dry coring, and chipping in 

any mid- to upper-wall and ceiling 
application. E-Clutch system provides 
enhanced control in bind-up situations. 


Core Bit 
Capacity NoLoadRPM Battery Incl. Includes 


iim 145t0290RPM_(2)53JH17 Caring Case, 
Thin 17710355 


No — 
134in 17710355 RPM  (2)53Ju17 Cartying Case, 
4 in 


Side Handle 
0 to 380 
4in 


No — 
0 to 380 


Blows per Minute 
1,105 bpm to 2,210 bpm 


1,350 bpm to 2,705 bpm 


1,450 to 2,900 bpm DCB609 Carrying Case, 


Side Handle 


48XR07 


|DEWALT измет /20У) 
Cordless Miter Saws 


» Sliding cutting arm 
= 50? left to 60? right miter angle range 
= 49? left to 49? right bevel angle range 


= 6.0Ah battery capacity 


= 3800 RPM 
Blade 
Dia. Arbor Size Cordless Tool Kit Contents 
12i ys in (1) Bare Tool, (1) 120V AC Adapter 
n Tin (1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 
664 GRAINGER. 


ШШЩ 


DCB606-2 48XP90 
DCB609-2 53JH18 


Item 
No. 


DCB118 49EM80 


when operating at 60V. 4 DCB104 453U29 


Item 
No. 


783RW1 
453021 
783RW2 
G0HH07 
G0HH08 


= 4%" max. cut depth © 0° bevel 
= 9" max. cut width @ 45° miter 


48XR07 


Find even MORE on Grainger.com® 


DEWALT | 
Power Stations & 
Corded Power Supply 


Power Station converts (4) 20V batteries 

into an 1800W power station for convenient, 
portable power in remote locations. Features an 
integrated temperature-controlled cooling fan 
and heavy-duty roll cage. USB Power Source 
connects to a 12V or 20V battery and provides 
an interface to charge USB devices. Corded 
Power Supply converts a 120V MAX tool into a 
corded tool for unlimited running time. 


Powerstation 
48XP92 


USB Power Supply 


24WY40 
No. of Mfr. Item 
Description Ports Model No. 
Power Station for use with 20V Batteries 4 DCB1800B 48ХР92 
USB Power Source for use with 12V & 20V Batteries 2 DCB090 24WY40 
Corded Power Supply for 120V MAX Tools 2 DCA120 48XP94 
БЕН (seer [60V MAX] 


Cordless Pistol- 
Grip Drills 


= Premium drill class 
= 12" keyless chuck 
= Brushless motor 


Bare Tool 
499M19 


= Max. speed 600 RPM 
a Anti-kickback clutch 


= Max. power 1540 UWO = Built-in light 
Cordless Tool Battery Number of Item 
Kit Contents Capacity — Speed Settings No. 
(1) Bare Tool — 1 499M19 
(1) Bare Tool, (1) 
Battery, (1) Charger (1) 6.0 Ah 1 499M20 
60HHO9 


Cordless Joist & Stud Right-Angle Drills 


= Keyless chuck a Variable speed trigger = Anti-kickback clutch 


= Brushless motor = 2 speed settings » Built-in light 
= Max. power 2600 UWO 
Max. Battery Item 
Chuck Size Speed Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
As in 1,320 RPM (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 3.0 Ah 60НН09 
1,320 RPM (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1)9.0Ah 499М18 
1,320 RPM (1) Bare Tool == 499М17 
Vb in 1,250 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 6.0 Ah  48XR15 
1,250 RPM (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 6.0 Ап 48XR14 
1,250 RPM (1) Bare Tool = 48XR13 
A evar [60V MAX| 
Circular Saws 
= %" arbor size 
» Brushless motor 
» 5800 RPM max. blade speed аске 
» Adjustable cutting depth 
Max. Cutting Max. Cutting Bevel 
Blade Depth Depth@ Angle Shoe Battery Cordless Tool Item 
Dia. @ODeg.  45Deg. Range Material Capacity Kit Contents No. 
Left Blade Side 
Direct Drive 
ти 0° to 6.0 Ап, 9.0Ah (1) Bare Tool 423K69 
A 2 ^s in 1%in o Magnesium (1) Bare Tool, (1) 
in 53° Left 9.0 Ah Battery, (1) Charger 423K71 
Right Blade Side 
Standard Drive 
6.0 Ah, 90Ап (1) Bare Tool 60FG26 
о (1) Bare Tool, (1) 
T% aysin 2in 0710. Aluminum Charger, (2) Batteries GOFG28 
in 57° Left 9.0 Ah 
(1) Bare Tool, (1) 60FG27 


Battery, (1) Charger 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


POWER TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) DeWalt Flexvolt Cordless Tools 


Cordless Track Saws EMH nevar [60V MAX) 


= 5$" arbor 


Bare Tool 


Blade Track Track Item 54DD22 

= Brushless motor Dia. Included Length Cordless Tool Kit Contents Мо. 

a Variable speed No (1) Bare Tool 54DD22 
= Max. blade speed 4000 RPM 6 in — NO — (t) Cy Bare d 4 Pottery 54DD23 
= 2%" max. cutting depth © 0° = _ 59 in Battery, (1) Charger 54JJ55 

FAL i o rack Saw Accessories 

и 1% max. cutting depth @ 45 46" Guide Track 3FRE1 
= 0° to 47° right bevel angle 59" Guide Track 3FYW2 
= 6.0Ah battery capacity 102" Guide Track ЗЕҮМ/З 


48XR03 


Cordless Angle 
Grinders 


Bare Tool 
60FG23 


= Trigger style, without Lock-On » Electronic brake & anti- 
Cordless = Brushless motor kickback clutch 
Table Saws » Anti-kickback clutch, anti- Compact tool rotates grinding or 
= 5%" arbor = 12" max. cut width left of blade restart brake, lock-off switch cut-off wheels to remove surface 


= Brushless motor = 2° right to 47° left bevel angle range 


= %"-11 spindle thread 


material or cut through metal. 


= Variable speed = 2%" max. cutting depth at 0° m bier iei: a cee ost Canon п 
= Max. blade speed 5800 RPM = 1%" max. cutting depth at 45° Standard Head, вата rip a a » 
= 24" max. cut width right of blade = 6.0Ah battery capacity 4 Y2 in, біп (1) Bare Tool 60FG23 
Standard Head, Rat Tall 
Blade А Кет 4 Vo in. біп 53JH17 (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 60FG24 
Dia. Cordless Tool Kit Contents No. ? (2) 53JH17 (1) Bare Tool, Y Batteries, (1) Charger, 60FG25 
8 A in (1) Bare tool 48XR03 7in = (1)B are Tool 783WJ5 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 48XR04 — (1) Bare Tool; (2) Batteries; (1) Charger 783WJ7 
[DEWALT Beton am МАХ) 
Cordless Reciprocating Saws 
= Brushless motor = Adjustable steel shoe 
= Variable speed = Pivoting head 
Max. Strokes Item 
Stroke Length рег Minute Stroke Type Cordless Tool Kit Contents No. 
0 Bare Tool 60FG29 
1 іп 3,000 Straight (1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 60FG31 60FG30 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 60FG30 
DeWALT ЕШ 
Batteries & Chargers 20V MAX* 
» Lithium-ion batteries Batteries fit DEWALT cordless tools with the Compact 
= 3-LED fuel gauge same voltage. A 20V MAX* battery works with 49AX96 


shows state of charge 
= XR batteries: 0°F min. 


20V MAX*, MAX* XR, and Atomic series tools. 
MAX XR* batteries have more capacity than 


operating temperature standard MAX* batteries. 
Number of Batteries Included 
Battery Mfr. Item Mfr. Item 
Capacity Model No. Model No. 
20V MAX* Batteries n 
1.5 Ah DCB201 114168 — — Multi-Port 
2Ah DCB203 21RV46 DCB203-2 21RV49 Simultaneous 
20V MAX* Compact Batteries Charging 
3 Ah DCB230 49AX96 DCB230-2 49AX97 30RV89 
4 Ah DCB240 55KE70 DCB240-2 55KE71 
20V MAX* Compact Battery & Charger 
3 Ah DCB230C 487D96 — — 
4 Ah DCB240C 55KE72 = = 
20V MAX* XR Batteries Battery 
4 Ah — — DCB204-2 21RV48 Capacity 
5 Ah DCB205BTLR 60HH95 DCB205BT-2 52МА78 For Battery Мо. of Charger — Charged Mfr. Item 
5 Ah DCB205 31AC52 DCB205-2 34CT50 Chemistry Ports Charging Port Voltage Class in 1-Hour Model No. 
6 Ah DCB206 52МА71 DCB206-2 52NA72 Multi-Port Simultaneous Charging 
8Ah DCB208 55AC74 DCB208-2 55AC75 ition 2 (2) 12V/20V Standard 2Ah DCB102 30RV89 
AW m ar н EUR DCB210 60NP05 DCB210-2 60NPO06 4 (4) 12V/20V/60V Rapid 6 Ah DCB104 453U29 
attery larger Li-lon, NiCd, (1) 12V/20V, (1) 
4 Ah DCB102BP 31AC56 = = NiMH ' 2 т2уладуйа/ Standard — 2 Ah DEA 211812 
20V MAX XR Batteries Single-Port Charging 
4 Ah DCB204 21RV47 — 
POWERSTACK Batteries (1) 12V/20V/60V ETE 1.5 Ah DCB119 114158 
DCBP034 784GM8 DCBP034-2 784GN0 Li-lon 1 (1) 12V/20V 4 Ah DCB115 114157 
POWERSTACK Batteries & Charger DCB115-QW 54Р037 
1.7 Ah DCBP034C 784GM9 == = m 20V/60V Rapid 8Ah DCB118 49EM80 
* Tool Connect wireless tool tracking 2V, 20V 6 Ah DCB1106 ^ 60HH83 
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POWER TOOLS Scan. Order. Done. z 


DeWalt 20V Cordless Tools Details on page A1. Lid 
Cordless Tool Combination Kits DEWALT 
No. of Other Tools and Battery Item 
Tools Included Drills Included Fastening Tools | Included Saws & Grinders | Accessories | Case Included | Capacity No. 
Toi i E А 
2 (Compact. 1 680 RPM) — — Oscillating Tool | Contractor Bag | (2) 1.5 Ап 784K49 
20V MAX XR 
д 
2 ES VES = Cut-Out Tool | Contractor Bag | (2) 2.0 Ап 31AC36 
Yin Dil (Compact, 2000 РАМ), Impac Driver (1,825 in-Ib — — Contractor Bag | (2) 2.0 Ап 39RV89 
(Compact. 34 000 BPM) Impact Driver — — Contractor Bag | (2) 2.0 Ah 39RWO06 
У іп Hammer Drill (38,250 BPM)| Impact Driver (1,825 in-Ib = = Contractor Bag | (2) 4.0 Ап 39RW13 
20V MAX XR 7 in Hammer Drill (38,250 ВРМ) Impac priver КЕШЕ = = Kit Box (2) 5.0 Аһ 450К63 
_ mpact Driver (1,825 in-Ib), = _ 
49EM78 Drywall Screw Gun Contractor Bag | (2) 2.0Ah 49EM78 
= mpact Driver (1,825 in-Ib), un p 
Drywall Screw Gun Contractor Bag | (2) 4.0 Ah 49EM79 
(2)2.0Ah 453032 


Y» іп Drill (Compact, 2,000 RPM)| Impact Driver (1,400 in-Ib) | Angle Grinder (8,000 RPM) Flashlight — | Contractor Bag 
MAX 


(1) Contractor 


Yo in Drill (Compact, 2,000 РАМ), Impact Driver (1,400 in-Ib — — Bag (2) 1.5 АП 11A169 
У in Drill (Compact, 1,600 RPM)! Impact Driver (1,500 in-Ib — — Kit Bag (2) 1.5 Аһ 459R39 
1 
A Ub B SEM. mpact Driver (1,825 in-Ib — — Contractor Bag " d 459R40 
7% in Hammer Drill (38,250 BPM)| Impact Driver (1,825 in-Ib = = Contractor Bag | (2) 5.0 Ah 490114 
Y in Drill (Compact, 1,500 RPM)! Impact Driver (1,700 in-Ib — — Yes 2)1.5Ah 499M07 
b — T Contractor Bag | (2) 1.3 Ah. 52HM45 
= трасі Driver (1,825 in-Ib = Аі Rotary | Contractor Bag | (2)5.0Ah 540002 
% in Hammer Drill (38,250 BPM) | — Compact Reciprocating Saw — Contractor Bag (2) 5.0 Ап 540004 
% in Impact Wrench; un un 

20V MAX mi 98 in Impact Wrench Contractor Bag (2)5 Ап 1784К48 

= % in Impact Wrench E Grease Gun, 
52HM45 (700 ft-lb) Spot Light Contractor Bag | (2) 4.0 Ah  48XP48 


Y in Drill (Compact, 2,000 PRM)| Impact Driver (1,400 in-l 
Impact Driver (1, 825 in-Ib „№ 
in Impact Wrench (330 ft-Ib) 


c 


( 
Full-Size Reciprocating Saw | Work Light | Contractor Bag | (2) 2.0Ah 459R41 
Angle Grinder (8,000 RPM) Flashligh Contractor Bag (2) 5.0 Ап 499M14 
( 
( 


Y2 in Drill (Gompact mpact Driver (1,825 in-b) | Circular Saw (7 % in Dia.) 


Subcompact, 2,000 R 2) 2.0Ah 540096 


fork Light | Contractor Bag 


Y in Drill (Compact 


Subcompact, 2,000 RPM mpact Driver (1,825 in-Ib) | Compact Reciprocating Saw lashligh Contractor Bag | (2) 2.0Ah 54DC97 


% in Hammer Drill (38,250 BPM)| Impact Driver (1,400 in-Ib) | Full-Size Reciprocating Saw ashligh Contractor Bag | (2) 5.0 Ah 540003 
V2 in Hammer Drill (General 


үү 
FI 
Е 
Purpose, 34,000 BPM) mpact Driver (1,825 in-Ib) | Compact Reciprocating Saw| Work Light | Contractor Bag (1) 4 Ah 60FG32 
FI 
FI 
FI 


7 in Hammer Dril Circular Saw (6 1? in Dia.), 
(Premium, 34,000 BPM) Ful -Size Reci roca ing Saw 
% in Hammer Dril А 422 ircular Saw (6 7 in Dia.), 
(Premium, 34,000 BPM) трасі Driver (1,400 in-Ib) | Full-size Reciproca ing Saw 


^ in Hammer Drill (38,250 BPM)| Impact Driver (1,825 in-Ib тоаг Блат тра), 


mpact Driver (1,400 in-Ib 2)3.0Ah 114163 


ashligh Contractor Bag | (2) 3.0Ап 24T871 


ashligh Contractor Bag (2) 5.0 Ah 54JK22 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
20V 
2 
2 
2 
2 
2 
2 іп Drill (Compact, 1,800 RPM)! Impact Driver (1,400 іп-І 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 Y2 in Hammer Dril 


; in. Circular Saw (7 % in Dia.), Flashlight, 
20V MAX (Compact, 38,250 BPM) mpact Driver (1,825 in-Ib) | Full-Size Reciprocal ing Saw | Oscillating Tool Contractor Bag | (2) 5.0 Ап 54JK23 
54JK23 віп Hammer Dril Angle Grinder (9,000 RPM), 
6 (Compact, 38,250 BPM) mpact Driver (1,825 in-Ib) | Circular Saw (7 % in Dia.), Flashligh Tool Bag (2) 5.0 АП 54JK24 
: Pact, 36, Full-Size Reciprocating Saw 
% іп Drill (Genera А ; Circular Saw; Full-Size Flashlight, и 
6 Ригроѕе, 1,750 АРМ) Жіп Impact Driver Reciprocating Saw Oscillating Tool Kit Bag (2)2An 784K51 
Cordless Pistol-Grip Drills DEWALT | 
Compact б КӨТЕН reed 
322052 a %" keyless chuck = Brushless motor = Built-in light 


Number 
Max. Battery of Speed Number of Item 
" Speed Max. Power Cordless Tool Kit Contents Capacity Settings Clutch Settings Мо. 
отрас 
1.650 RPM 340 UWO d) Bare Tool = 2 15 + Drill Моде 55CJ61 
і 340 UWO (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.5 Ah 2 15 + Drill Mode 499М05 
1,750 RPM 340 UWO 1) Bare Tool, 5 Batteries, (1) Charger 2) 1.5 Ah 2 15 + Drill Mode 52HM43 
1,800 RPM 300 UWO 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger 2) 1.5 Ah 2 16 327052 
2101 НЕМ 350 UWO (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.5 Ah 2 15 + Drill Mode 114170 
ompact Premium 
460 UWO WA Bare Tool = 2 15 + Drill Mode 540013 * 
2.000 ВРМ 460 UWO (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger — (2) 2.0 Ah 2 15 + Drill Моде 39RW10 
! 460 UWO rot are Tool = 2 15 + Drill Моде 39RW21 
460 UWO (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 2 15 + Drill Моде 540012” 
Premium 
Premi 2.000 RPM 920 UWO 1) Bare Tool = 3 11+ Drill Mode 39RW04 
remium , 820UWO (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger — (2) 5.0 Аһ 3 11+ Drill Mode 398/96 


39RV96 * Tool Connect wireless tool tracking 


Cordless Impact Drivers [DEWALT Eu 


a V," hex drive = Straight drive = Built-in light 


Max. Impacts Battery Number of Item 
B Torque " ‘Free Speed per Minute Cordless Tool Kit Contents Capacity Speed Settings Мо. 
rushless Motor: No 
2,800 RPM 3,200 Ш Bare Tool = 1 24T861 
1,400 in-Ib 2.800 RPM 3,200 (1) Bare Tool T Battery, (T 1 Charger (1) 1.5 Ah 1 52HM44 
2,800 RPM 3,200 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.5 Ah 1 114180 
2.800 RPM 3,200 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 4.0 Ah 1 11A181 
Brushless Motor: Yes 
2,800 RPM 3,200 (1) Bare Tool — 1 55CJ62 
1.700 in-lb —2:800 RPM 3,200 (1) Bare Tool SD Battery. (1) 11 Charger (1)1.5 Ah 1 55CJ60 
; 2,800 RPM 3,200 (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.5 Аһ 1 49911106 
52HM44 3,200 RPM 4,200 a Bare Tool, 7) Batteries, ) Charger = = 783H04 
3,250 RPM 3,600 (1) Bare Tool, (2) Battery, (1) Charger |2) 4.0 Ah 3 39RW18 
3,250 RPM 3,600 (1) Ваге Tool, (3) Ва teries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 3 42EX57 
| 3,250 RPM 3,800 (1) Bare Too — 4 54DD17 * 
= 1,825 in-lb 3,250RPM 3,800 (1) Bare Tool, MM ) Charger (1) 5.0 Ah = 783Н07 
a 3,250 RPM 3,800 (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 4 54DD15 * 
[^^ 3,250 RPM 3,800 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 5.0 Ah 4 54DD16 * 
3,250 RPM 3,800 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 5.0 Ah == 783H06 
Bare Tool Full-Size, Through Hole Retainer 
55CJ62 400 ft-lb — 2,850 RPM 3,250 (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 5.0 Ah 1 783H03 
* Tool Connect wireless tool tracking 
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POWER TOOLS 
DeWalt 20V Cordless Tools 


Full Size, 
Friction 
Ring 
Retainer 
24T867 


Compact, Pin Detent 
Retainer 
38A893 


Full-Size, Quick 


Cordless Impact Wrenches Кыз 
ex Retainer 

a Built-in light 39EL94 
Number 

Drive Fastening Breakaway Cordless Tool Battery of Speed Item 


Size — Torque Torque Kit Contents Capacity Free Speed Settings — No. 
Compact, Frictlon Ring Retainer 
Brushless Motor: Yes 
Ep 150 ft-lb 150 ft-lb (1) Bare Tool — 2,800 RPM 1 52NA73 
СЕ 330 УЫ 6001-Ір (1) Bare Tool — 2,000 RPM 1 453U25 
Compact, Hog Ring Retainer 
Brushless Motor: Yes 
600 ft-lb 800 ft-Ib (1) Bare Tool — 2,000 RPM 4 193DX3 
" T 1) Bare Tool, (2) (2) 5.0 
600 ft-lb 800 ft-Ib Battéries, (1) Charger AH 2,000 RPM 4 793DX4 
мін 1,015 ft-lb 1,400 ft-lb (1) Bare Tool — 2,200 RPM 4 793DX0 
An ois ei 140mb „ШП Bare Tool, 1) (5D ТТІ ТЫҒЫ” 
i 4 Battery, (1) Charger AH ү 
Y G 1) Bare Tool, (2) (2) 5.0 
1,015 ft-lb 1,400 ft-lb Batteries, (1) Charger AH 2,200 RPM 4 793DX1 
Compact, Pin Detent Retainer 
Brushless Motor: No 
іп Я F 1) Bare Tool, (2) (2) 4.0 
Square 150 ft-lb 150 ft-lb Batteries, (1) Charger Ah 2,300 RPM 1 38A893 
Brushless Motor: Yes 
Жіп 30084) — 450 ft-Ib (1) Bare Tool -- . 2,500 RPM 4 783076 
330 ft-Ib_ — 600 ft-Ib (1) Bare Tool — 2,000 RPM 1 453U24 
i f 7 1) Bare Tool, (2) (2) 5.0 
ae 330 ft-lb 600 ft-lb Batteries, (1) Charger ‘Ah 2,000 RPM 1 453U27 
330 ft-lb воо fip, (I) Bare Tool, (2) (25.0 2000RPM — 2  54JK36 
Batteries, (1) Charger Аһ : 
Yin 6001-40 800 ft-lb (1) Bare Tool — 2,000 RPM 793DX5 
Compact, Through Hole Retainer 
Brushless Motor: Yes 
250 ft-lb — 400 ft-lb (1) Bare Tool — . 2,850 RPM 1 783H02 
жі 300 ft-lb 4501-Ір (1) Bare Tool — 2,500 RPM 4 783627 
ш 1) Bare Tool; (2) — (2) 50 
300 ft-lb 450 ft-Ib Batteries: (1) Charger ‘Ah 2,500 RPM 4 783628 
250 ft-lb 400 ft-lb (1) Bare Tool — . 2,850 RPM 1 783629 
Я y 1) Bare Tool; (2 (2) 5.0 
250ft-Ib 400 ft-lb Battéries; (1) Charger ‘Ah 2,850 RPM 1 783H01 
hin —309f1 250118 (1) Bare Tool —  2500RPM 4 783024 
Е y 1) Bare Tool; (2 (2) 5.0 
300 ft-lb 450 ft-Ib Batteries; (1) Charger Ah 2,500 RPM 4 783625 
Full-Size, Frictlon Ring Retainer 
Brushless Motor: No 
Yo in Я F 1) Bare Tool, (2 (2) 4.0 
Square 400ft-Ib 400 ft-Ib Batteries, (1) Charger ^h 1,500 RPM 1 24Т867 
Brushless Motor: Yes 
Я 700 ft-lb 1,200 ft-Ib (1) Bare Tool — 1,900 RPM 39EL89 
rip 700 ft-lb 1,200 ft-lb ,, (D Bare Tool, (2) (2) 5.0 4 900 RPM 39EL91 
j Batteries, (1) Charger Аһ 4 
Full-Size, Pin Detent Retainer 
Brushless Motor: No 
vin 400 ft-lb 4001-Ір (1) Bare Tool — 1,500 RPM 1 38A892 
Я Т 1) Bare Tool, (2 (2) 4.0 
Square 400ft-lb 400 ft-lb Battéries, (1) Charger ‘Ah 1,500 RPM 1 247866 
Brushless Motor: Yes 
700 ft-lb 1,200 ft-Ib (1) Bare Tool — 1,900 RPM 39EL96 
i Е " 1) Bare Tool, (1 (1)5.0 
Sas 700 ft-lb 1,200 ft-Ib Battery, (1) Charger Ah 1,900 RPM 39EL90 
F M 1) Bare Tool, (2 (2) 5.0 
700 ft-lb 1,200 ft-Ib Batteries, (1) Charger ‘Ah 1,900 RPM 3 39EL92 
Full-Size, Quick Change Hex Retainer 
Brushless Motor: Yes 
the in 500 ft-lb 500 ft-lb (1) Bare Tool — 1,900 RPM 39EL87 
Hex 50010  500ftIb (1) Bare Tool, (2) (2)5.0 1 900 RPM 39EL94 
Batteries, (1) Charger Аһ i 
Full-Size, Through Hole Retainer 
Brushless Motor: Yes 
; Т Я 1) Bare Tool; (2 (2) 5.0 
Yin 250ft-lb — 400 ft-lb Batteries: (1) Charger ^h 2,850 RPM 1 783H03 


* Tool Connect wireless tool tracking 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


* 


490L11 


ЕЯ 


Cordless Hammer Drills 
= 1⁄2" keyless chuck = Max. power 1219 UWO 


= Brushless motor = Built-in light 
Battery Included/ Item 
No Load RPM Blows per Minute Bare Tool No. 
0 to 500/0 to 1750 0 to 29,750, 0 to 8,500 Battery Included 490111 
0 to 575/0 to 1350/0 to 2000 0 to 22,950, 0 to 34,000, 0 to 9,775 241854 
0 to 2000 0 to 34,000 Bare Tool 423K74 * 
2,250 0 to 38,250 60KA36 


* Tool Connect wireless tool tracking 


Cordless Rotary 
Hammers 


D-Handle 


499M03 
= SDS-plus chuck 
= Brushless motor 
Impact Capacity | Item 
No Load RPM Blows per Minute Energy Battery Incl. іп Concrete Мо. 
Pistol-Grip 
О to 1000 0 bpm to 4,480 bpm 2.6 ft-lb No 1¥%in 52ҮР67 
0 to 1000 0 bpm to 4,480 bpm 2.6 ft-lb (2) Mfr. No. DCB206 1 Yin — 52YP68 
0 to 1000 0 bpm to 4,480 bpm 2.6 ft-lb (2) 52NA72 1 іп 54JJ38 
0 to 1100 0 bpm to 4,600 bpm 1.5 ft-lb (2) Mfr. No. DCB205 Tin 437105 
0 to 1100 0 bpm to 4,600 bpm 1.5 ft-lb No 1in 44YX76 
0 to 1100 0 bpm to 4,600 bpm 1.5 ft-lb 31AC52 tin 44YX78 
L-Shape 
О їо 1060 ЕРМ Obpmto1,100 bpm 1.03 ft-lb No Yin 783RW8 
Oto 1060 RPM  Obpmto 1,100 bpm 1.03 ft-lb (2) 21RV46 Ve in 783RW9 
D-Handle 
0101165 0 bpm to 4,300 bpm 2.2 ft-lb No 1¥%in 499М03 
0 to 1165 0 bpm to 4,300 bpm 2.2 ft-lb (2) 52NA71 1%in 499М04 
0 to 1500 0 bpm to 5,500 bpm 1.9 ft-lb (2) 21RV47 lin 52МА75 
0101500 0 bpm to 5,500 bpm 1.9 ft-Ib No tin 52NA76 
Accessories 
Dust Extractor Dust Box, Includes Dust Box, Filter Cleaning 54JJ51 
Mechanism, Compatible with 5452, 54JJ53 
On-Tool Dust Extractor, Includes Dust Box, Compatible with 44YX76, 44YX78 54JJ52 
On-Tool Dust Extractor, Includes Dust Box, Corded Adapter and 54453 
Dust Nozzle, Compatible with 52YP67, 52YP68, 54JJ36 


Cordless Metal Fastening 
Screw Guns Bare Tool 
49AX99 


= V," hex drive 
= Brushless motor 


= Reversible 
= Built-in light 
Battery Item 
Free Speed Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
Metal Fastening Screw Gun 
2,000 RPM (1) Bare Tool = 49AX99 
2,000 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 4.0 Ah 49AY01 
Drywall Screw Gun 
4,400 RPM 1) Bare Tool = 31AC37 
4,400 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 31AC38 
4,400 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 4.0 Ah 31AC39 
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Cordless Right-Angle Drills | Cordless 


Left Blade 
Side 
11A166 


= %" chuck = Max. torque 360 in.-Ib. 
= Brushless motor = Max. power 360 UWO General Purpose 
= Max. speed 2000 RPM = Built-in light Circular Saws 
Battery Item ГАП А 
Cordless Tool Kit Contents Capacity No. .% А arbor size j 5 
(1) Bare Tool = 24T852 » Adjustable cutting depth өш” 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger — (1) 15 Ah — 11173 Blade Max. Cutting Bevel Angle Cordless Tool Battery Max. Item 
Dia. Depth @ 0Deg. Range Kit Contents Capacity Blade Speed Мо. 
Full-Size Left Blade Side 
700 11A179 | , 0° to 45° pit) Bare Tool, (1) БАП 4,500 RPM 55АС70 
DEWALT | 4 Vb in 1 %e in Left Battery, (1) Charger ү 
ыы (1) Ваге Тоо! 5 Ah = 55CJ64 
H 1 e:n ane (1) Bare Tool, (1) 
Cordless Reciprocating Saws СИДЕ ОССЕ 
; А "— are Too .0 Ah, 9. ў 
» Variable speed » Adjustable shoe = Pivoting head Right Blade Side 
Stroke Max. Strokes Stroke MERE Battery Mtem TA 235 0° to 57° п Bate Tan 6.0 Ah, 9.0 Ah 5,200 АРМ 540020 
en er Minute e ordless Tool Kit Contents apaci 0. 4 In 16 In i are Tool, 
[EE р yp pacity Right Battery, (1) Charger 5 Ah 5,200 RPM 54DD21 


Brushless Motor: No 


1%in 2,900 Straight (1) Bare Tool -- A 209! 
1 іп 2,900 Straight (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 5Ah 31AC42 итим юм 


Brushless Motor: Yes 


5^ in 2,800 Straight (1) Bare Tool -- B8WF07 Cordless Metal Cutting 

іп 2,800 Straight (1) Bare Tool (1) Battery, (1) Charger 5 Ah 55WF08 = 

T%in 2,900 Straight (1) Bare Tool — 49AX88 Circular Saws 

1%in 2,900 Straight (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 2 Ah 49AX89 зун : А : 

Тіп 2,900 Straight (1)Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 5Ah 49АХ90 = 54" arbor size = Direct drive 
Full-Size = Left blade side = Brushless motor Р 
Brushless Motor: No 117," і 

1¥%in 3,000 Orbital (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 5АП | 11A179 = 1 "Ив" Max. cutting = 3,700 rpm max. Bare Tool 

Туп 3000 Orbital (1) Bare Tool — 247859 depth @ 0 deg. blade speed 38A919 
Brushless Motor: Yes Blade Battery Item 

1 in 3,000 Straight. (1) Bare Tool = 60KA38 * Dia. Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
* Tool Connect wireless tool tracking 5 Yin (1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 5 Ah 38A918 

(1) Bare Tool 6.0 Ah, 9.0 Ah 38A919 


DEWALT fj 207 


Cordless Miter Saws 


» %" arbor 

= 48° left to 35? right miter angle range 
= 48° left to 48? right bevel angle range 
a Max. blade speed 3750 RPM 


39RWO2 


Cordless Jigsaws Ami ЕСІ 


a T-shank blade = Orbital stroke = 45° left to 45° 
= Variable speed = 1" stroke length right bevel range 


Battery Strokes Нет 
Cordless Tool Kit Contents Capacity per Minute Мо. 


Barrel Gri, 
= 2" max. cut depth @ 0° bevel TETTE Yes 
a 5 1^" max. cut width © 45° miter (1) Bare Tool -- 0103200 492Р04 
Top Handle 


= 3.0Ah battery capacity 


Brushless Motor: No 


Sliding cutting arm makes straight and angled cuts. (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 4.0Ah 0103000 24T868 
1) Bare Tool — 0103000 247858 
Blade Item (1) Ba Top Handle 
Dia. Cordless Tool Kit Contents No. Brushless Motor: Yes СР Tool 
- (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger 39RW25 (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 5.0Ah 0103200 492P02 are 100. 
7 in (1) Bare Tool 39В\/02 (1) Bare Tool -- 0103200 492Р03 24T858 


25DU77 55KE58 


Dewalt Ed DEWALT] ЕЯ 


= . ч. 
Round А> "2 
Blade Rectangular Cutting SFPM Battery Нет Oscillating Tools y S ET ^ 
Length Cutting Capacity Capacity Range Cordless Tool Kit Contents Capacity — No. Orbits Battery Included/ Battery Item 
Brushless Motor: No 576 Bare Tool 250077 рег Min. Bare Tool Capacity Includes No. 
; ; j “= 1) Fast-Cut Wood Blade, (1) Universal 
Sen 20 2%in “570 Bare Tool, Battery, Charger 5040 25DU76 18,000 Bare Tool a m Adapter, (1) Wood With Nails Blade 550465 
Brushless Motor: Yes 0 to Bare Tool m (1) Fast-Cut Wood Blade, (1) Universal 55KE57 
27in 1%inx1%in 1%їп 12010 14/18 TPI Blade, Bare Tool, (1)4Ah 60NP13 20,000 Accessory Adaptor, (1) Wood with Nails Blade 
50 Blade Tacking Wrench — 1) Accessory Storage Box, (1) Depth Guide, (1 
are Too = Oto ast-Cut Wood Blade, (1) Sanding Pad, (1) Too! 
AMÁAin біпхаМіп  4%in 20,000 Battery Included (1) 2.0 Ah шыны 


Bag, (1) Universal Accessory Adapter, (1) Wood 
With Nails Blade, (25) Sheets of Sand Paper 


* ForStaple For Staple ForStaple Staple Battery Built-in Item 
| DEWALT | Width Gauge Leg Length Сар. Cordless Tool Kit Contents Capacity Light No. 


010490 ui c (2) 5.0 Аһ 39RV81 


Crowned Stapler 
Gordless Combination Firing Mode 
| (1) Bare Tool — 400A04 
St І Ya in 18 ga ТШ to 100 (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 2.0 Ah Yes 400А05 
ap ers (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 4.0 Ah 400A07 
Fencing Stapler 
Combination Firing Mode 
Crowned Xin 9да 1Yinto2in 35 (1) Bare Tool = No 542550 
Stapler 3 9 г (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 5.0 Ah 54ZE51 


Insulated Stapler 
Sequential Firing Mode 


lin 18 ga lin 35 


400A07 


(1) Bare Tool = Yes 499M09 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 2.0 Ah 499M10 
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1-800-GRAINGER (472-4643) DeWalt 20V Cordless Tools 
Concrete Nailer 
413W25 
| 
і 
Framing 
ma Nailer 
Hie 30PL21 Roofing Nailer 
200402 60FG21 
400A02 Cordless Nailers E 
For Nail ilt-in li ini 
For Nail Length Cordless Tool Magazine Battery Item = Brushless motor = Built-in light for brad, finish, 
Firin Mode Gauge Range Kit Contents Cap. Capacity Мо. = Depth control and concrete nailers 
Brad Nailer Ы i i 
0* Adhesive Collation Strip » Non-marring tip 
кен 5% in to (1) Bare Too! — 400A02 For Nail For Nail 
Combination 18 ga 2 win (1) Bare Tool, (1) 110 20 Ah  400A03 Shank Length Cordless Tool Magazine Battery Item 
Ex . Battery, (1) Charger Firing Mode Diameter Range Kit Contents Cap. Capacity No. 
Finish Nailer Б x Concrete Nailer 
0* Adhesive Collation Strip (iy Bare 192735 15° Plastic Collation Strip н 
А аге Тоо! ; 0.102into ‘into 1) Bare Tool, (2 
Combination 16ga into — Bare Tool, (1) 110 20Аһ С дот Sequentia 00104010 20400 Bars (1) Charger 33 50Ап 4134025 
В _ _ Battery, (1) Charger Framing Nailer 
20* Adhesive Collation Strip Bare ЗК 21° Plastic Collation Strip (Bare Tool 492733 
ДЕР! 1 Vain to ШОШ = ues 043tinto 2into аге 00 — 
Combination — 16 ga Н (1) Bare Tool, (1) 110 Combination ~; ; А (1) Bare Tool, (1) 49 
2 vein Battery, (1) Charger 2.0Ah 39RW22 0.148in 3 Y%in Battery, (1) Charger 4.0Ah 492734 
35° Adhesive Collation Strip (ТГБагЕТ — 30° Paper Collation Strip iy Bare Tool ЗРГ2Т 
25 1 Vain to aro 00 = танап 0413into 2into аге 00 — 
Combination 15 ga i (1) Bare Tool, (1) 110 Combination ; ; (1) Bare Tool, (1) 55 
2 vin Battery, (1) Charger 2.0Ah 400А09 0.131in 3 ^in Battery, (1) Charger 4.0Ah 30Р122 
Pin Nailer Roofing Nailer 
Adhesive Collation Strip 15° Wire Collation Coil 
5 " 55 56 into m Bare UU — 783RW5 8 12] 34 into m Bare LON m — 60FG21 
equentia a h are Tool, n ump .12 in h are Tool, 
1%їп Battery, (1) Charger 2.0Ah 783RW4 154 in Battery, (1) Charger 2.0Ah — 60FG22 


DEWALT 
Ел 
Cordless 


Grease Guns 
= 14 % oz. cartridge capacity 


25DU73 


` Cordless Shear 
ЕЙ 49EMB3 


Cordless Shears 


x 
A 


a 16 02. bulk capacity = 5 oz /min. e Shear Steel Stainless Min. Item 
и : 8 Style Capacity Steel Capacity Radius Cordless Tool Kit Contents No. 
= 42" flexible hose = Variable speed Cordless Shears 

= 37 strokes per 1 oz. output = Max. operating pressure 10,000 psi 14 ga 14 ga 5 in (1) Bare Tool A9EM82 
Double Cut 9 14 ga 5 Yin (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger 49EM83 
— санау ЕКЕ tam 18 ga 5 V in (1) Bare Tool 49EM98 
attery mor. — vapaciy S nen 65 0. 18 ga 18 ga 5 in (1) Ваге Tool, (2) Batteries, (1) Charger 49EM99 
нот 4.0 Ah PARVAT Battery, Charger Kit Box. Shoulder St AH Single Cut 18 ga Тіп (1) Bare Tool 4SEND1 

atiery, Lnarger, Kit Box, shoulder strap No Load Cutting Mir. Item 

Strokes/Minute Cap. (in.) Amps @ 120V Model No. 

Г Wet/Dry Fiber Cement Shears 

DEWALT ЕП Vacuum 0 to 2500 Yin 6.5 DCS498B 453022 


зарв26 
Cordless Vacuums 


= Includes washable wet/ 
dry HEPA filter for efficient 
and versatile cleaning 


Cordless Cable 


= On-board crevice and wide 
nozzle attachments Cutters 49ЕМ86 
Battery Battery Нет = Forward/reverse button 
Description Incl. Capacity Но. = Built-in light 
Vacuums 
0.5 gal. No 40Ah 49ЕМ75 Battery Item 
0.5 gal., Includes: (1) DCB115 Charger, (1) DCB204 Battery 21RV47 40Ah 49EM76 Cutting Cap./Material ^ Battery Incl. — Capacity No. 
Wet/Dry Vacuums 1000 MCM Aluminum, 21RV46 2.0Ah 49ЕМ87 
2-gal., HEPA Filter No — 340626 750 МСМ Соррег Мо -- 49EM86 
Cordless/Corded, 2-gal., HEPA Filter No = 34D627 Replacement Blade, For Use With Mfr. No. DCE155 —— 54JJ34 


Cordless Cut Off Tool DEWALT [ооу мах 


= 3" Wheel dia. = 20,000 rpm a Built in light \ 
= Brushless motor a 3/6" Arbor hole 

Cordless Tool Item 

Kit Contents Includes No. 


"^e іп Arbor Adapter Ring, Hex Wrench, Mfr. No. DW47350 Diamond Tile Wheel, Mfr. 
(1) Bare Tool No. DW8530 Diamond Multi-Material Wheel, Mfr. No. DW8711 Bonded Abrasive 786VM1 
Wheel, Removable Dust Shroud with Adjustable Shoe and AirLock™ Connection 


—— % 
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Bare Tool 
49EM90 


DEWALT 20% | 
Cordless Caulk Guns 


(1) Bare Tool, (1) 


(1) Bare Tool | Battery, (1) Charger 


Maximum Item Item 
For Container Size Dispensing Speed — Frame Style No. No. 
Cartridge 
10 oz 21 in/min Open 49EM90 49EM91 
20.5 oz 6.5 in/min — 413W20 413W21 
28 02 6.5 in/min = 413W22 413W23 
29 02 21 іп/тіп Ореп 49ЕМ92 49ЕМ93 
Sausage Pack 
600 mL 21 in/min Enclosed 49EM94 49ЕМ95 


49EM88 


Cordless Crimping Tools 


» Built-in light 
Crimping Battery Item 
Force Includes Capacity No. 
Dieless Cable Crimping Tool Kit 
(2) 4 Ah Li-lon batteries (DCB204), (1) Charger 
6 tons (DCE115), (1) Shoulder Strap, (1) Kit Box 40Ah  49EM39 
Died Cable Crimping Tool Kit т 
12 tons (2) 4 Ah Li-lon batteries (DCB204), (1) Charger 4.0 Ah 40ЕМ88 


(DCE115), (1) Shoulder Strap, (1) Kit Box 


[DEWALT | 207 | 
Cordless Cable 
Strippers 


= Strips up to 4" 
= Copper cable capacity: 


54DD25 


6 AWG to 750 MCM 
» Aluminum cable capacity: 
5 AWG to 900 MCM 
Cable Battery Item 
Cable Material Type Battery Incl. Capacity No. 
Aluminum, Copper _ THHNXHHW үс DCB203 2 Ah ADE 


Cordless Drain Snakes 


Cable Battery Included/ Battery Item 

Operating Speed Size Bare Tool Capacity No. 
: Battery Included 2.0 Ah 431049 
0 to 620 RPM Js in x 25 ft Bare Tool — 437050 
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39RV88 


БЕМДІТ 20% | 
Cordless Threaded 
Rod Cutters 


a 4-sided, rotatable, cutting die 
= Forward/reverse/lock off switch 
» Built-in light 


Cutting Battery Battery Item 
Cap./Material Includes Incl. Capacity No. 
"д in, % in, 4-Sided Cutter Head, Cutter — 
Yo in Steel Wrench, Hang Hook No 39RV88 
17 іп Steel, Vh in (2) 4-Sided Cutting Dies, Battery, Charger, 
Steel, 38 in Steel — Cutting Die Adjustment Wrench, Kit Bag 21RV46 20Ап — 39RW27 
DEWALT Bare Tool 
787WC6 


Cordless Ratchets 


a 70 ft-lb Fastening torque 
= 250 RPM free speed 
= 1 34e" Head width 


» Brushless motor 
= 3.0Ah Battery capacity 


Item 

Description Cordless Tool Kit Contents No. 
% in Square Ball Detent (1) Bare Tool 787WC6 
Y2 in Square Ball Detent (1) Bare Tool 787WC8 


Cordless Copper 


Press Tools 


a 1?" to 4" pipe capacity 
= 360° pivoting head 


“> 


» Built-in light 
Crimping Battery Item 

Force Includes Capacity No. 

Cordless Press Tool with Jaws 
(2) Batteries, Charger, Shoulder Strap, (6) press jaws 

4 ton Sizes Y^ in, % in, 1 in, 1 Ya in, 1 ¥4 in, 2 in, Kit Box 40Ah А4ЕМ85 
Cordless Press Tool Kit 

4 ton (2) Batteries, Charger, Shoulder Strap 4.0Ah 49ЕМ84 


DEWALT И ?0v | 
Cordless PEX Expanders 


= Expand %" to 1" PEX type A tubing 


54JK19 


= Built-in light 

Battery Item 

For Use With Includes Capacity No. 
Grease, Kit Box — 54JK19 

Pipe % in g Battery Packs, Charger, 
to 1 in xpansion Heads: 34 іп, Y? 2.0 Ah 54JK18 
in, 1 in, Grease, Kit Box 
492P10 A 


DEWALT И 207 | 
Cordless Worklights 


Battery 
Brightness Included/ Light Output Run Item 
Description Level Focus — Bare Tool Mode Time No. 
ШЕТ ess 1651т Fixed Bare Too High АДАТ 
Head Worklght 1101т Fixed Bare Too High 25hr 11A159 
Workignt d 9001т,1.700 Fixed Ваге Too High/Low 4006 зовут 
LED Spotlight 5001 Fixed Bare Too High/Low 13.5 һг 38XU32 
LED Cordless 3,0001m Fixed БОШУ High / Medium /Low 11hr 423K72 
прой Light 3.0001m Fixed Bare Tool High/Medium/Low 11hr 423К73 
Site Ligh ess 5000т 2001 — BareToo! High/Medium/Low 11 hr 492P10 
Under Light 8001 Fixed ^ Bare Too High / Low 10hr 784К58 
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Bare Tool 


Cordless Planer таи 
= Brushless motor r 
» 30,000 cuts per min. » DEWALT ЕП 
= Calibrated depth adjustment knob с f di BI r 
Cutting Cutting Battery Battery Item 0 ess owe S 
Depth Width No Load RPM Included Capacity No. = 3-speed selector switch Max. Max. Item 
А 4 2.0 Ап, 3.0 Ап, 4.0 i Air Speed Air Flow Battery Incl. No. 
364 in 3 ^in 15,000 RPM No Ah, 5.0 Ah, 6.0 Ah 49EM77 = Trigger lock m А ms TREY 3üRVEZ 
Шр em — 39RW11 


[nud 207 | 


Cordless Cordless 
Jobsite Radios Jobsite Fan 
= Safety roll cage » Variable speed 
= Operate on battery or AC power = No oscillation 
Battery Item Blade Air Item 
Description Included Features No. Dia. Flow No. 
FLEXVOLT™ 20 Watts Per Channel Woofers, Air Ports, Audio 11in 650cfm — 783WJ8 
60V/20V Radio No Video Remote Control Protocol, Bluetooth 48XP95 
and Charger Connectivity Up to 100 ft, Tweeters 


54DD09 
499M12 

Batteries & DEWALT 

Chargers Tool Connect 

a Lithium-ion batteries Tags & Router 

1 Number of Batteries Included 2 = 100 ft. signal range 
Battery Mfr. Item Mtr. Item Tracking tags and battery connec- 
Model No Model No 


Capacity 


12V MAX : : tors pair with the Tool Connect Tracking Connector 
3Ah DCB124 499M12 DCB124-2 499M13 app to locate tagged tools and 54DD08 
ти E: di -— = DCb126-2 60NP04 equipment. Tool tags attach to Mfr. Item Pkg. 
il-Resistan i i i Size Model No. Qty. 
ЗАП DGB124G 60МР09 = equipment with glue, screws, OrzZip aa Tag у. 
5 Ah DCB126G GONPOS = ties. Tracking connectors slide DCEO41 540009 1 
Rm КЕШТЕ ud RE Capacity ШЕТ ET onto the base of a compatible tool toy winy sin gi, DCE041-4 54054 4 
oltage arger Class arged in 1-Hour ode 0. i DCE041-10 540010 10 
Single-Port Charging form a new interface for the battery. 0СЕ041-25 540011 25 
12V. 20V Standard 4Ah DCB115 114157 They emit a Bluetooth signal that Tracking Connector 
, Rapid 6 Ah DCB1106 60HH83 broadcasts up to 100 ft. 2 Иіпхбіпх7 “іп  DCEO40 540008 1 


lh у ш 


Cordless Combo Kits раса) 
No. of Other Tools Battery Item 
Tools Included Drills Included Fastening Tools Included Saws & Grinders and Accessories Case Included | Capacity Мо. 
20V MAX 
6 У in Drill (General Purpose, 1,750 RPM) YA in Impact Driver Circular Saw; Full-Size Reciprocating Saw | Flashlight, Oscillating Tool Kit Bag (22Ah 784K51 
12V MAX 
36 in Drill (Sub t А R " 
2 Premium T 500 RPM) Impact Driver (3,600 in-Ib) — — Kit Bag (2) 2.0 Ah. 55АС81 
2 36 in Drill (Subcompact, 1,500 RPM) Impact Driver (950 in-Ib) — — Contractor Bag | (2) 1.5 Ап 6CXN9 
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POWER TOOLS 
DeWalt 20V Cordless Tools 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Cordless 
Subcompact Drills 


и 3$" keyless chuck 

= Max. speed 1500 RPM 

= 2 speed settings 

= 15 clutch settings and drill mode 
a Built-in light 


Battery Item 
Max. Power Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
Subcompact 
189 UWO (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.3 Ah 6CXN2 
Subcompact Premium 
250 UWO (1) Bare Tool — 55AC83 
250 UWO (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 55AC82 


Cordless Impact 
Wrenches 


= Keyless chuck 

= 1 speed 

» Built-in light 

Drive Fastening Breakaway 


Size Torque Torque 
Compact, Friction Ring Retainer 


Battery 
Capacity 


Cordless Tool Item 
Kit Contents Free Speed No. 


ФБ — 100 fb (2) 1.3Аһ Batteries (1) cherger 2450RPM  6CXN3 
Ends E (1) Bare Tool 55АС87 
125 ft-lb 200 (1) Bare Tool, (2) 2,850 RPM 
(2) 2.0 Ah Batteries, (1) Charger 55AC86 
Compact, Hog Ring 
Yin 783RW6 
Sein 2500 ^ 400ftib - (1) Bare Tool 2,850 АРМ 73849 


Bare Tool 
60HH84 


[DEWALT |12У МАХ 
Cordless Compact Reciprocating Saws 


» Variable speed » Brushless motor 
» Adjustable shoe » Straight stroke 


Max. Strokes Cordless Tool Battery Item 
Stroke Length per Minute Kit Contents Capacity No. 
Brushless Motor: Yes 
ye in 2,800 (1) Bare Tool — 60HH84 
5^ in 2.800 (1) Bare Tool, (1) (1) 3.0 Ah 60HH85 


Battery, (1) Charger 


— wa 7:0 ЕУ” 


Cordless Ratchet 


» Brushless motor 
= 250 RPM free speed 


Fastening Cordless Tool Item 
Description Torque Head Width Kit Contents No. 
У in Square Ball Detent 40 ft-lb % in (1) Bare Tool 787WDO 
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DEWALT |12У МАХ! 
Cordless 


Screwdrivers 
» Pistol grip 

= 1⁄4" hex drive 

» Adjustable clutch collar 
= Variable speed 


» Light duty 
» Built-in light 55AC88 

Max. Battery Item 
Free Speed — Torque Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 


Brushless Motor: Yes 


(1) Bare Tool 55AC89 
1,100 RPM  NotRated — Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2)2.0Ah  55ACBB 
Brushless Motor: No 
1,050 RPM 160 UWO (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.3Ah  6CXN5 


[DEWALT [12v МАХ) 
Cordless Impact 
Drivers 


= 1⁄4" hex drive 
= Pistol grip 


= Built-in light 
Max. Impacts Cordless Tool Battery Number of Item 
Torque Free Speed рег Minute Kit Contents Capacity Speed Settings Мо. 


Brushless Motor: No 
(1) Bare Tool, (2) 


950 1-0 2450RPM 3400 ве 1) Charger (2) 13 An 1 6CXN4 
Brushless Motor: Yes 

-  2,850RPM 9600 (1) Bare Tool = 3 55АС85 
1450in-Ib 5550 RPM 3600-41) Bare Tool. (2) — (55 ah 3 55АС84 


Batteries, (1) Charger 


Cordless Circular Saw 


= 36" Arbor 

» Left blade side 

= 1%" Max. cutting depth © 0° 
= 1%" Max. cutting depth © 45° 
= 0° to 50° Left bevel range 

= Direct drive 

= 3,600 RPM Max. blade speed 


Blade Battery Item 
Dia. Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
5% in (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 5 Ah 784K56 


Cordless Band Saw 


= 14/18 TPI Blade 
= Brushless motor 


Rectangular Item 
Cutting Capacity SFPM Range Cordless Too! Kit Contents No. 
134 in 0 to 380 (1) Bare Tool 783RX0 


DEWALT |12У MAX| 
Cordless Flashlight 


= LED lamp 
» Fixed focus 
» Bare tool 
Item 
Lumens Includes No. 
130 Im Kick Stand, Magnet 6CXN1 
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POWER TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Milwaukee MX Fuel Cordless Tools 


60YT56 


55JL77 
Ті” 1х 55JL74 А uà we > 
Batteries & Charger Miwa” туу 
Battery Mfr. Item -— — 
KtuelBattaies 4-2 "ww! "me ww ұл | Gordless Handheld Concrete Saw 
3Ah MXFCP203 55Л77 Single-Port Charging a Instant start » ONE-KEY compatible 


6 Ah MXFXC406 55Л75 * MX FUEL Standard — MXFC — 55JL74 


п п Н 
* Опе-Кеу wireless tool tracking = Uses 12" or 14" blades a Available saw cart 


= Onboard water connection supports saw during use 


Blade Cutting Max. Cutting Max. Battery Item 
9 auket Dia. Type Depth Blade Speed Cordless Tool Kit Contents Capacity Мо. 
Mime Mx 610087 Мі WeUDy Sin 5350RPM panis р ФАП Ө0ҮТӘ6 
Fuse Cut-Off Saw Cart 
Gravity Feed Water Tank, M18 Tank Adapter Bracket 55JL71 
Cordless Backpack у P 
Concrete Vibrators 
= 2 1^" Radius of vibration 
= 11,000 RPM vibrations per min. Я guke 
= Brushless motor ТЇШ С MX 
есек. 
Shaft Head 
Length — Diameter Cordless Tool Kit Contents No. Cordless Breaker 55JL72 
21 ft 2 in (1) Bare Tool, (1) Charger, (1) Remote, (2) Battery Pack 61UU87 
Accessories Hammer 


114" Concrete Vibrator Head, 14 іп L 61UU83 : 
= 1%" hex drive 


a Brushless motor 


= ONE-KEY compatible 
= Weighs 63.9 Ib. 
Impact Blows Handle Item 
Energy рег Minute Туре Includes No. 
Breaker Hammer 
50 ft-lb 0101,300 T-Handle (3) Chisels 55JL72 
Hammer Cart 


Тїш? MX Overall Length (In.) 19 36 in 55JL73 
FUEL sal И 

Cordless 

Jobsite Light 


» Adjustable LED light heads 


Miwa” Гл 


FUEL 


Cordless Drain 


= Motorized mast Folded z а 
е А Cleaning Machines 
= 8" wheels L 200 ft. capability in 
» ONE-KEY compatible 3" to 8" dia. pipe | 55JL80 
= CABLE-DRIVE automatic 
Light Output : Max. Item feed and retract 
Lumens Focus Mode Lamp Life Height No. 
27,000Im Fixed High / Medium / Low 50,000 hr 190m 85186 = RAPID-STOP prevents 
Б ББ Б cable binding DS 
А = Brushless motor 1 
Milwaukee MX = ONE-KEY compatible 
FUEL 
S Fully enclosed drum contains mess. 
Drain Cleaning Machine 55JL80 has 
Cordless POWERTREDZ lift assist that directs 
= battery power to the treads to ease 
ransport of the machine up and down 
Coring transport of the machi dd 


Drill 


= Brushless motor 


Stairs or in and out of service vehicles 
with just one person. 


А i Drain Maximum 
= ONE-KEY compatible Line 1.0. Max. Operating Drum Item 
Coring Anti- Size Range Run Speed Capacity — Includes Features No. 
Capacity Kickback Battery Base Base Нет Drain Cleaning Machine 
in Concrete Clutch Type Capacity Cordless Tool Kit Contents Length Width Мо. 100 ft of % Charger, Integrated Drum Brake 55JL79 
Coring Drill Kit 2into8in 200ft 200RPM in Cable CP203 Integrated Drum Brake, у 80 
6i Y 2)30 Ah (1) Bare Tool, (2) 18776 Battery Раск POWERTREDZ(TM) Lift Assist 
ІП 95 @)3. Batteries, (1) Charger ш ш Item 
Coring Drill with Stand Item Material Size No. 
А (1) Bare Tool, (2) Batteries, ; T Accessories 
_ Yes (SOAN (i) Charger (Sand 18" 97m 55168 Drain Cleaning Cable „Galvanized Corrugated Ain x6 vot 55JL78 
Coring Drill Base g Tube with PVC Covering 
Overall Height 36 564 in 55JL69 Load Wheel Steel 15inWx15inDx7inH 55JL81 
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POWER TOOLS 
Milwaukee 18V Cordless Tools 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Number of Batteries Included 


Multi-Port Multi-Port 1 2 
Simultaneous Sequential Battery Mfr. Item Mfr. Item 
Charging Charging Capacity Model No. Model No. 
32ММ05 40K996 Batteries 
M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT 
6 Ah 48-11-1865 481744 | 48-11-1862 481745 
M18 | 12 Ah 48-11-1812 481742 = 
M18 REDLITHIUM 
е] 1.5 Аһ 48-11-1815 2XKZ3 48-11-1811 38D761 
Milo? 2 Ah 48-11-1820 380765 — 
[^ di 3Ah 48-11-1835 494023 | 48-11-1822 380762 
3Ah = 48-11-1837 494024 
= M18 8Ah 48-11-1880 494D28 = 
Batteries & Chargers REDLITHIUM M18 REDLITHIUM XC 
aren A A 3 Ah 48-11-1828 2PYZ8 = 
a Lithium-ion batteries Mo ID2o 4Ah 48-11-1840 38D766 = 
No. of Mfr. Item 5 Ah 48-11-1850 35GJ99 | 48-11-1852 38XJ03 
For Battery Chemistry Ports Charging Port Voltage Charger Class Model No. Battery & Charger 
Multi-Port Simultaneous Charging M18 REDLITHIUM 
2 (1) 12V, (1) 18V Standard 48-59-1812 23Y581 3Ah 48-59-1835 494D25 = 
Li-lon (1) 12V, (1) 18V Rapid 48-59-1808 45LD79 8Ah 48-59-1880 494D29 = 
(3) 12V, (3) 18V Rapid 48-59-1807 32NN05 M18 REDLITHIUM XC 
Multi-Port Sequential charging 3 Ah 48-59-1813 38XJ01 — 
Li-lon (6) 18V Standard 48-59-1806 40K996 5 Ah 48-59-1850 38XH99 — 
38W629 39RY18 А” 12Е733 
Combo Kits a. 
Other 
No. of Tools and Battery Item 
Tools Included Drills Included Fastening Tools Included Saws & Grinders Accessories Case Included Capacity No. 
M18 REDLITHIUM 
2 Yo in Drill (Compact, 1,800 RPM) mpact Driver (1,500 in-Ib = — Contractor Bag (2)15Ah 2РҮ72 
2 | Y2 іп Hammer Drill (General Purpose, 28,000 BPM) — Compact Reciprocating Saw — Contractor Bag (1)3.0Ah 38W629 
2 Y in Drill (Subcompact Premium, 1,800 RPM) mpact Driver (1,600 in-Ib — = Contractor Bag (2) 2.0Ah 488094 
2 | Yin Hammer Drill (General Purpose, 31,500 BPM) | Impact Driver (1,600 in-Ib — — Contractor Bag (1) no 488D95 
2 | %in Hammer Drill (General Purpose, 31,500 BPM) | Impact Drivers (1,600 in-Ib) = = Contractor Bag (2) 4.0 Ah 488096 
2 | Yin Hammer Drill (General Purpose, 32,000 BPM) | Impact Driver (2,000 in-Ib = = Kit Box (2)5.0Ah 492№19 
2 | Yin Hammer Drill (General Purpose, 28,000 BPM) | Impact Driver (1,500 in-Ib — = Contractor Bag (2) 3.0 Ап  5GUW5 
А А Y4 іп Hex Impact Driver _ (1) Blow Molded 
2 Y2 іп Hammer Drill (2,000 in-Ibs) Carrying Case 5.0Ah 794JL0 
А А "д in Hex Hydraulic m m (1) Blow Molded 
2 % in Hammer Drill Driver (450 in-Ibs) Carrying Case 5.0Ah 794JL1 
3 ¥ in Drill (Compact, 1,800 RPM) 36 in Impact Wrench (167 ft-lb) — Work Light Contractor Bag (2)1.5Ah 39ВҮ18 
4 У in Hammer Drill (General Purpose, 28,000 BPM) mpact Driver (1,500 in-Ib Full-Size Reciprocating Saw Work Light Contractor Bag (1)3.0Ah 12E733 
4 | Yin Hammer Drill (General Purpose, 28,000 BPM) | Impact Driver (1,500 in-Ib Compact Reciprocating Saw Work Light Contractor Bag (2)3.0Ah — 12E734 
4 | %in Hammer Drill (General Purpose, 28,000 BPM) = prewar ОАЫ Work Light | ^ Contractor Bag (2)3.0Ah — 4LER2 
inH ; ; ТЕҢ Angle Grinder (9,000 RPM), Circular Saw А 
6 | Yin Hammer Drill (General Purpose, 28,000 BPM) | Impact Driver (1,500 in-Ib (634 in Dia.), Full-Size Reciprocating Saw Work Light Contractor Bag (2)3.0Ah  23Y584 
Pistol Grip 
А 22UT76 
Mime Compact 
Compact Premium 
Bare Tool Bare Tool 
Cordless —- 
Pistol-Grip Cordless Rotary — "urs 
UA Subcompact No Load Blows Impact Handle ^ Capacity Міг. Item 
" а a as Premium RPM per Minute Energy Battery Incl. Type in Concrete Model No. 
= Brushless motor Bare Tool SDS Plus Chuck Type 
= 2 Speeds 488D87 Brushless Motor: No 
» Built-in light 0 to 1300 7000 bpim 1.0 ft-lb No Pistol-Grip Sein 2612-20 22UT76 
Max. Torque Battery — Numberof Item Brushless Motor: Yes 
Speed Range Cordless Tool Kit Contents Capacity Clutch Settings No. 0 to 800 Obpmto 3.6 ft-lb (2) 481744  Pistol-Grip 4in _ 2915-22DE 610049 
Compact RPM 4,600 bpm 3.6 ft-Ib No Pistol-Grip 4in 2915-20 61UU47 
1,800 0 in-lb to (1) Bare Tool — 17 22UT49 0 bpm to " "7 А 7 
RPM 500іп- (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger. (2) 1.5 Ah 17 221150 010 1500 44do bpm 17010 № Dando, Заа 
Compact Premium SDS Max Chuck Type 
2,000 25 in-Ib to қ Brushless Motor: Yes 
RPM _ 90 in-Ib (1) Bare Tool — 14 492012 010380. „Dbpmto 8196 (2)481742 L-Shape Ysin  2718-22HD 494Ғ40 
2,100 0 to 1400 (1) Bare Tool 5.0Ah 16 794JK4 2,900 bpm 8.1 ft-lb No L-Shape Ve in 2718-20 494Ғ38 
RPM in-Ib (2) Batteries; (1) Charger 5.0Ah 16 194JK5 0 to 450 Obpmto 5.1 ftlb (2) 494028  Pistol-Grip 1%віп 2717-22HD 48UT40 
Subcompact Premium 3,000 bpm — 5.1 ft-Ib No Pistol-Grip — 1%віп 2717-20 480738 
1,800 Oin-Ib to (1) Bare Tool == 18 488087 Accessories 
RPM  500in-b (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 18 488D88 Dust Extractor, for Mfr. No. 2915-20 M18 FUEL 2915-DE 610050 
* One-Key Bluetooth Tool and Equipment Tracker Included 1% in SDS Plus Rotary Hammer 
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POWER TOOLS 
Milwaukee 18V Cordless Tools 


Miuse” 53GK35 
One-Key Bluetooth Tool 
& Equipment Trackers 


Attach to tools with glue, screws, straps, 


22UT52 


or rivets and resist weather, water, dust Cordless 

and impact. Sync with the Milwaukee app A 

to customize, track, and manage tools Hammer Drills 

and equipment. = V?" chuck 

Number of Overall Overall Item = Adjustable clutch 
Tags Included Width Length Signal Range No. Maximum 

1 1%in 2 іп 100 ft 53GK35 Maximum | Blows Working Battery Cordless Tool Item 
4 1 "in 2 Vs in 100 ft 53GK36 Speed рег Minute Torque Battery Incl. Capacity Kit Contents No. 
10 1¥%in 1 іп 300 ft 784P46 Brushless Motor: No 
10 1 іп 2 іп 100 ft 53GK37 0 to 28,800, V = 
50 174 in Tin 100t 53GK38 0 to 7200 41.6 ft-Ib No (1) Bare Too! 220751 


Cordless 
Mud Mixers 


= 12" keyless chuck 
= Brushless motor 
= Battery capacity 5.0Ah 


Max. Basket 
No Load RPM Diameter Size Max. Power 
550 RPM 8'^in 5 gallon buckets 15 gal 


Cordless 
Joist & Stud 
Right-Angle Drills 


= Built-in light 
Max. 
Speed Cordless Tool Kit Contents 
1,500 RPM (1) Bare Tool 


(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger 


міз К 
ве 
Cordless Right-Angle Drills 


= 35" chuck size = 125 in.-Ib. 
= Max. speed max. torque 
1500 RPM » Built-in light 
Battery Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 3.0Ah 6AWL2 
(1) Bare Tool — 6AWLA 


0 to 28,800, т (1) Bare Tool, (1) 
1,800RPM “gig 7299° 41:6 1-0 (2)2XKZ83 — 1.5 Ah Charger, (2) Batteries 22UT52 


0 to 28,800, y (1) Bare Tool, (1) 
0107200. 416ftib (2) 2РҮ28 — 3.0Ah Charger, (2) Batteries 22UT53 

Brushless Motor: Yes 
0 to 28,800, 
0108.800 904 
0 to 28,800, _ (1) Bare Tool, (1) 
0 to 8,800 60.4 ft-lb 380766 4.0 Ah Charger, (2) Batteries 488D92 
0 to 32,000 100 ft-lb No = (1) Bare Too! 492N14 


-Ib No — (1) Bare Too 488D91 
1,800 RPM 


2000RPM (ро 32,000 100049 —38xJ03 50Аһ ЖІ? gol. 1), 492N15 
010 33,000 1400indb  — 5.0Ah (1) Bare Tool  794JK6 
p i bg 2100 АРМ (до 33,000 1400inlb — — 5.0Ah (2) Batteries, gag 
419J56 Ы : i (1) Charger 
Item Р 3 
Includes No. 24 |M18| 
419J56 
Chuck Key 419157 
Cordless авит1їв 
Ваге Тоо! Mag netic 
60ҮТ06 А Е 
Drill Kits | 
= Brushless motor = 
= 1%" Drilling 
capacity in steel 3 
= 400 rpm - 690 rpm 6 
spindle speed range == : 


a 5 34" drill travel 


Battery Item Battery Item 
Capacity No. Capacity Cordless Too! Kit Contents No. 
— 60YTO6 (2) 8 Ah (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger 48UT16 
(2) 6.0 Ah 60ҮТ07 (2) 8 Ah (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) AC/DC Vehicle Charger 48UT17 


ШАЙ м5 
Cordless NH 
Impact Drivers Drive Size 


22UT48 
= М" Hex drive 
» Straight drive 
= Pistol grip 
» Built-in light 
M18 FUEL SURGE uses a brushless hydraulic motor to 
operate more quietly, more smoothly, and with less wear than 
a standard impact driver. 


Max. Impacts Battery Number of Item 
Torque Free Speed per Minute Cordless Tool Kit Contents Capacity Speed Settings Мо. 
Brushless Motor: No 
— 2 22UT46 
(1) Bare Tool — T 
1,500 in-lb | 2,750 RPM 3,450 (Ba Took C) Bats Continuous — SSRYIT 
(1) Сһагдег d (2) 3.0 Ah 2 22UT48 
Brushless Motor: Yes 
3,900 RPM 4,400 (1) Bare Tool _ 5.0Аһ 4 194JK8 
2,000in-b 3,600 RPM 4,300 (1) oe c (2)5.0Ah Continuous  492N18 * 
3,900 RPM 4,400 (2) Batteries; (1) Charger 5.0Ah 4 794JK9 
SURGE Brushless Hydraulic Motor 
(1) Bare Tool — 4 49JV01 
450 in-Ib 3,000 RPM 4,000 (1) Bare Tool, (2) Batteries, (2) 2.0 Ah 4 49JV02 
(1) Charger (2) 5.0 Ah 4 49JV03 


* One-Key Bluetooth Tool and Equipment Tracker Included 
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POWER TOOLS 
Milwaukee 18V Cordless Tools 


22UT59 


22UT61 


Cordless Impact Wrenches 


= Built-in light 
Extended 
Anvil Fastening Breakaway Brushless 
Drive Size Length Torque Torque Motor 
Pistol Grip 
Friction Ring, Through Hole Retainer 
— 3A in 1,000 ft-Ib — Yes 
Friction Ring Retainer 
34 in 250 ft-lb = Yes 
550 ft-lb 600 ft-lb Yes 
250 ft-lb = Yes 
= 550 ft-lb = Yes 
іп 1,000 ft-Ib. — Yes 
1,000 ft-Ib — Yes 
— 1,100 ft-lb Yes 
167 ft-lb 167 ft-lb No 
36 in 167 ft-lb 167 ft-lb No 
Square 210 ft-lb 210 ft-lb Yes 
210 ft-lb 210 ft-lb Yes 
183 ft-lb 183 ft-lb No 
— 183 ft-lb 183 ft-lb No 
win 220 ft-lb 220 ft-lb Yes 
Square 220 ft-lb 220 ft-lb Yes 
1,000 ft-Ib 1,400 ft-Ib Yes 
1,000 ft-Ib. 1,400 ft-lb Yes 
1,000 ft-Ib 1,400 ft-Ib Yes 
Pin Detent Retainer 
250 ft-lb = Yes 
А 550 ft-lb = Yes 
ein — 750 ft-lb = Yes 
150 ft-lb = Yes 
220 ft-lb 220 ft-lb Yes 
in 220 ft-lb 220 ft-lb Yes 
Square 250 ft-lb 250 ft-lb Yes 
150 ft-lb 1,100 ft-lb Yes 
750 ft-lb 1,100 ft-Ib Yes 
Through Hole Retainer 
34 in 
Square — 1,200 ft-lb 1,500 ft-lb Yes 
Right Angle 
Friction Ring Retainer 
іп un 60 ft-Ib 60 ft-Ib No 
Square 60 ft-Ib 60 ft-Ib No 


* One-Key Bluetooth Tool and Equipment Tracker Included 


53KJ96 


Mis _ 
ш” 
Cordless Metal-Cutting 


Circular Saws 


» Right side blade 
= Direct drive 


Max. Cutting 
Blade Depth Cordless Tool Battery 
Dia. @0Deg. Kit Contents Capacity — Arbor Size 
(1) Bare Tool —6.0Ah,9.0Ah іп 
595 in, 2in (1) Bare Tool, 
5 іп (1) Сһагдег, 5Ah 9^ in 
(2) Batteries 
(1) Bare Tool  6.0Ah,9.0Ah %іп 
i i 1) Bare Tool, (1) 
Bin eho In КОЕТ (1) БН 8 Ah іп 


Bag, (1) Charger 
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32NT23 


423K59 


423K58 
» Compact design ең 
Number 
Battery of Speed Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity Free Speed Settings No. 
(1) Charger; (2) Batteries (2) 5.0Ah 1,800 RPM 4 794JL6 * 
(1) Charger; (2) Batteries (2) 5.0Ah 800 RPM, 1,650 RPM, 2,400 RPM 4 194JL8 
(1) Charger; (2) Batteries (2) 5.0Ah 1,250 RPM, 1,950 RPM, 2,575 RPM 4 194JM1 
(1) Charger; А Batteries (2) 5.0Ah 800 RPM, 1,650 RPM, 2,400 RPM 4 194JL9 
(1) Charger; (2) Batteries (2) 5.0Ah 1,250 RPM, 1,950 RPM, 2,575 RPM 4 794JM2 
(1) Charger; 2 Batteries (2)5.0Ah 550 RPM, 750 RPM, 1,400 RPM, 1,750 RPM 4 194JL3 
(1) Charger; (2) Batteries (2) 5.0Ah 1,750 RPM 4 794JL5 * 
(1) Charger; 5 Batteries (2) 5.0Ah 1,800 RPM 4 794JL7 * 
(1) Bare Tool 1.5Ah or 3.0Ah 2,450 RPM Continuous 22UT59 
(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 3.0 Ah 2,450 RPM Continuous 22UT61 
(1) Bare Tool = 2,500 RPM 4 44ҮҮ88 * 
(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 5.0 Ah 2,500 RPM 4 44Y718 * 
(1) Bare Tool 1.5Ah or 3.0Ah 2,450 RPM Continuous 220162 
(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 3.0 Ah 2,450 RPM Continuous 22UT63 
(1) Bare Tool = 2,500 RPM 4 44ҮҮ85 * 
(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 5.0 Ah 2,500 RPM 4 44Ү704 * 
(1) Bare Tool = 1,750 RPM 4 408L69 
(1) Bare Tool = 1,750 RPM 4 423K57 * 
(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 5.0 Ah 1,750 RPM 4 423K58 * 
(1) Charger; (2) Batteries (2) 5.0Ah 800 RPM, 1,650 RPM, 2,400 RPM 4 794JM0 
(1) Charger; (2) Batteries (2) 5.0Ah 950 RPM, 1,250 RPM, 2,575 RPM 4 794/М3 
(1) Charger; (2) Batteries (2)5.0Ah 750 RPM, 950 RPM, 1,500 RPM, 1,800 RPM 4 19412 
(1) Charger; (2) Batteries (2) 5.0Ah 4 794JL4 * 
1) Bare Tool = 2,500 RPM 4 44ҮҮ80 * 
(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 5.0 Ah 2,500 RPM 4 44Ү724 * 
1) Bare Tool = 2,400 RPM 4 60YT18 
1) Bare Tool = 1,800 RPM 4 408L67 
1) Bare Tool = 1,750 RPM 4 423K55 * 
1) Bare Tool — 1,800 RPM 4 423K59 * 
1) Bare Tool — 2,250 RPM 2 32NT22 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 1.5 Ah 2,250 RPM 2 32NT23 


" Right Blade 
шаш ее Left Blade Side Side 
ES 45L183 54XX82 
» Adjustable cutting depth = Direct drive 
Max. Cutting 
Blade — Max. Cutting Depth Bevel Cordless Tool Battery Arbor Item 
Dia. Depth @ 0 Deg. @45Deg. Angle Range Kit Contents Capacity Size No. 
Left Blade Side 
Item 2 Yo in 1%іп 0° to 50° Left (1) Bare Tool 4 Ah Yin 451182 
No. 2 Vs in 1 94e in 0° to 45° Left (1) Bare Tool 6.0 Ah, 9.0 Ah %in 5GUX5 
53КЈ96 | Gyin озеп 1%in 0° to 50° Left ЕЛЕНА БАП Sin 451183 
53KJ97 i А о о (1) Bare Tool, (1) ; 
2 Ve in 1 94e in 0° to 50? Left Charger, (2) Batteries 3 Ah Ув in 4ZA92 
56GL14 Right Blade Side 
2 Vb in 1 іп 0° to 45° Right (1) Bare Tool 6.0 Ah, 90Ап іп 54ХХ82 
13 
566115 | 74i ор 1%in 0° to 50° Right (1) Bare Tool, (1) 12 Ah Yin — 48135 


Battery, (1) Charger 
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fle prm 
Cordless Tool 
Cut-Off Machines 


= 4,000 RPM Blade speed 
= 5" Round cutting capacity @ 0° 
= Metal primary saw application 


783A64 


Battery Cordless Tool Item 
Capacity Kit Contents No. 
= Bare Tool 183A65 
Bare Tool, Battery, 
12.0 Ah Charger 783A64 


m un e 
Cordless = 


Reciprocating Saws |. 


= 3000 max. strokes per min. 


Compact 
4PKV6 


= Variable speed Full-Size 
= Vibration reduction 32NN10 
Stroke Cordless Tool Battery Adjustable Pivoting Item 
Length Stroke Type Kit Contents Capacity Shoe Head No. 
Compact 
Brushless Motor: No 
1) Bare Тоо = No No 6FKP4 
Зд in Straight (1) Bare Tool, (1) 
Battery, (1) Charger ЗАП Мо No APKVG 
Brushless Motor: Yes 
1) Bare Тоо = Yes Yes 419J60 
КАШ Straight (1) Bare Tool, (1) 
Battery, (1) Charger 5Ah Yes Yes 419J61 
Full-Size 
Brushless Motor: No 
1) Bare Тоо — No Yes 32NN09 
1 іп Straight (1) Bare Tool, (1) 
Battery, (1) Charger 3Ah No Yes 32NN10 
Brushless Motor: Yes 
1) Bare Тоо = Yes Yes 54XX84 
Orbital (1) Bare Tool, (1) 
Battery, (1) Charger 12 Ah Yes Yes 481240 
М1 1) Bare Too! = Yes No 60YTO8 
Tin (1) Bare Tool, (1) 
Straight — Battery, (1) Charger 5Ah Yes No 60YTOS 
(1) Bare Tool, (1) 
Charger, (2) Batteries 5Ah Yes No 60үт10 
Multi-Grip 
T-Handle 


ШАЙ мі5 
Cordless Band Saws 


Rectangular Round 


Number 


Blade Cutting Cutting — SFPM Cordless Tool Battery ofSpeed Нет 
Length Capacity Capacity Range Kit Contents Capacity Settings No. 
D-Handle 
Brushless Motor: Yes 
"— 3Ainx m 0 to 540 Bare ol = = 557К43 

6 in ; ^ in Bare Tool, Charger, E 
3 ^in 0 to 540 (2) Batteries (2) 3.0 Ah 557К44 
0 to 380 Bare Tool = 557К41 
44%in біпхбіп Біп Bare Tool, Charger, 
0 to 380 (2) Batteries (2) 5.0 Ah 557К42 
Multi-Grip T-Handle 
Brushless Motor: Yes 
0 to 380 Bare Tool 4.0 Ah 31MJ78 
Bare Tool, Battery, 
44% in 5inx5in 5in 010380 Charger 5.0 Ah 31MJ79 
Bare Tool, Charger, 
0 to 380 (2) Batteries (2) 5.0 Ah 2 31MJ80 


Cordless Jigsaws 


= T-shank blade = 800 to 3000 strokes 
= Variable speed per minute 

= Brushless motor = 45° left to 45° 

= Orbital stroke right bevel range 

= 1" stroke length 


Cordless Tool Kit Contents 
Barrel Grip 
(1) Bare Tool 
Top Handle 
(1) Bare Tool 


(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 
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Cordless Table Saws 


= 56" arbor 

= Brushless motor 

= Max. blade speed 6300 RPM 

= 24 V?" max. cut width right of blade 
= 12" max. cut width left of blade 

= 3° right to 47° left bevel angle range 
= 2 1?" max. cutting depth at 0° 

= 1%" max. cutting depth at 45° 

= 12.0Ah battery capacity 


481236 
= One-Key Bluetooth Tool and 
Equipment Tracker 
Blade Item 
Dia. Cordless Tool Kit Contents No. 
вип (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 481236 
(1) Bare tool 54XX83 


10" Blade 
Dia. 
49JU88 


ШЕНІ 


Cordless Miter Saws 


= %" arbor 
= Sliding cutting arm 
= 48? left to 48? right bevel angle range 


Max. Cut Max. Cut 
Miter Cordless Tool Battery Max. Depth 9 0 Width © 45 Item 
Angle Range Kit Contents Capacity Blade Speed Deg. Bevel Deg. Miter No. 
7 % in Blade Ша. 
(1) Bare Tool = 419J62 
45° Leftto (1) Bare Tool, i i 
45° Rin CO) Bate, sah  SOOORPM  2%sin 5%in 41963 
(1) Charger 
10 in Blade Dia. 
(1) Bare Tool = 49JU88 
50° Leftto (1) Bare Tool, i i 
GO°Right (A) Battery,” gan 40008РМ ЗИ ЕШ 60YT03 
(1) Charger 


шї” 


9 


Cordless Angle 
Grinders 


Standard 
Head, 


е e 


= ¥%"-11 Spindle size Barrel Grip 
61UU42 
(1) Bare Tool, 
(2) Batteries, (1) 
(1) Charger | Bare Tool 
Brushless Item Item 
Wheel Dia. Safety Features Motor No. No. 
Standard Head, Barrel Grip 
Paddle, with Lock-On Switch Function 
4% in Adjustable Guard No 4LER1 5GUY2 
Paddle, without Lock-On Switch Function 
4% in. Sin Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch Yes 61UU18 = 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Brake — Yes 61UU42 61UU41 
Standard Head, Rat Tail 
Trigger, with Lock-On Switch Function || 
7 in, 9 in Adjustable Guard, Anti-Kickback _ 54XX85 


Clutch, Lock-Off Switch Yes 


Battery Item Top Handle 
Capacity Мо. Bare Tool 
— 489P15 Б 
— 489P13 
5.0Ah 489P14 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


e 


Тїш DT 32NN13 


Cordless Shears 


= Speed range: = 360° swivel са 

0 to 2900 spm = 7⁄2" waste curl * 

Steel Stainless Min. Item 
Capacity — Steel Capacity Radius Cordless Tool Kit Contents No. 
Single Cut 

18 ga 20 ga 3in (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger 32NN17 
Double Cut 

14 ga 16 ga 7in (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger 32NN15 

18 ga 20 ga 6in (1) Bare Tool 32NN12 

6in (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger — 32NN13 
1їшш* М18 РгоРЕХ 
[> Ай 6AWK4 


ШЕСІ 


Cordless РЕХ Expansion Tools 


= Expand ProPEX connections 
= Auto-rotate mechanism delivers even PEX expansions 


Capacity Battery Battery Item 
Tubing 0.D. Flare Type Included Capacity No. 
M18 ProPEX Expansion Tools 
% in to 1% in ProPEX® Battery Included 3.0 Ah 38EY30 
Ув in to 1% in ProPEX® Bare Tool No 6AWK4 
M18 FORCE LOGIC Expansion Tools 
2into3in — Battery Included 9.0 Ah 484X16 
PEX Press Tool Kit 


(2) M18(TM) REDLITHIUM Batteries, Pack, M18(TM), M12(TM) Multi-Voltage Charger, % 
in Viega Pureflow Jaw, % іп Viega Pure Flow Jaw, 1 in Viega Pure flow Jaw, Carrying Case 
38D765 M18 REDLITHIUM(TM) 2.0Ah Battery Pack, 23Y581 


49EJ11 


M18(TM) and M12(TM) Multi-Voltage Charger, 1⁄2 in F1807 Crimp 49EJ10 
Jaw, % in F1807 Pex Crimp Jaw, 1 іп F1807 Pex Crimp Jaw 
Carrying Case, Charger, Press Gauge, (2) Battery, (6) Jaw 788WJ0 
PEX ProPEX Expander Kit 
1 2 in M18(TM) ProPEX(R) Expansion Head, 1 4 in M18(TM) ProPEX(R) 
Expansion Head, 2 in ProPEX(R) Expander Head For M18 FUEL(TM) 2 in 
ProPEX(R) Expander, M18 FUEL(TM) 2 in ProPEX(R) Expander, М18(ТМ) and 787MH2 
M12(TM) Multi-Voltage Charger, ProPEX(R) Expander Grease, Carrying Case, 
(2) M18(TM) REDLITHIUM(TM) XC5.0 Extended Capacity Battery Pack 
шше Cordless Backpack 
Bare Tool 
Cordless TUM 
= Washable wet/dry HEPA filter 
» On-board hose 
Vacuum Vacuum Battery Battery Item 
Air Flow Capacity Includes Incl. Capacity No. 
Portable Shop Vacuum 
Wet/Dry 
6 ft Flexible Hose, Crevice Tool, 
45cím 20а! Utility Nozzle, HEPA Filter No 3An — 2CDC6 
Dry 
4 ft Hose, (2) Extension Wands, = 
40 cfm VA gal Crevice Tool, Floor Tool, HEPA Filter No 52WR81 
Cordless Backpack Vacuum 
Dry 
6 ft Flexible Hose, Crevice Tool, Dust 
55 cfm 1 gal Extractor Adapter, Floor Tool, HEPA No 9.0Ah 484X11 
Filter, Telescoping Extension Wand 
6 ft Flexible Hose, Crevice Tool, Dust 
55 cfm 1 gal Extractor Adapter, Floor Tool, HEPA 45KM67 8 Ah 484X12 


Filter, Telescoping Extension Wand 


ШАЙ міз 
Cordless Drain 
Cleaning Machine 


a 1 1^" to 4" Drain line I.D. size Range 
» Max. Run 100 ft. 
= 300 RPM operating speed 


-E 


Maximum Item 
Drum Capacity Features Includes No. 
1 іп C-Cutter Attachment, 1 
Fully Enclosed Y in Spade Bit Attachment, 36 in 
100 ft of $6 in Cable, and Removable x 75 ft Cable, Bare Tool, Battery 192/02 


75 ft of % in Cable Drum, Holds Up 


to 100 ft of Cable 


GRAINGER. 


nn 


Charger, Battery Pack, Medium 
Drop Head Attachment, Medium 
Funnel Head Attachment, Pin Key 
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6" Punching 
Capacity 
31AD88 


Cordless Knockout Tools 


= 14 ga Max. stainless steel capacity 


For Maximum Tool Battery Cordless Tool | Item 
Steel Thickness Die Sizes included Weight Capacity Kit Contents No. 
4 in Punching Capacity in Mild Steel 
210 2 in Dies 3.310 (1)2Ah (1) Bare Tool, 447188 
7908 Е 335b (1)2An (1) Charger |44ZL92 
6 in Punching Capacity in Mild Steel 
= ТЛІр (2)3Ah 31AD88 
1) 3⁄4 in Die; (1) 2 in Die; (1) 1% 
M (1) 1 n i ре 710 @3Ah (1) Bare Tool, |31AD89 
12ga (1) 4 in Die; (1) 3 72 in Die; (1) 94 (4 Batteries, 
in Die 3 in Die (1) 2 Yein Di (1) уу (о) AR (1) Charger | 54 00 


2 in Die; (1) 1 Ул in Die; (1) 1 %2 
in Die; (1) % in Die; (1) 1 in Die 


ШЕНІ 


Cordless Orbital Sander 


= Size: 5" = 12,000 orbits per min. 
= Hook-and-loop pad = 7000/12,000 
= 352" orbit dia. no-load RPM 
Battery Battery Item 
Incl. — Capacity Includes No. 
No 3 Ah (2) 80 Grit Sandpaper, Dust Canister, Universal Hose Adapter 483Ғ35 


C-Head, Pistol Handle 
53RGO08 


filles prr 
Cordless Electrical 
Wire & Cable Crimpers & 


SCISSOR HEAD, STRAIGHT HANDLE С-НЕАР, PISTOL HANDLE 

= 6 ton max. crimping force = 12 ton max. crimping force 

= W style die series = U style die series 

» 8 AWG to 350 kcmil = 8 AWG to 750 kcmil 
aluminum lug capacity aluminum lug capacity 

» 8 AWG to 600 kcmil = 8 AWG to 750 kcmil 
copper lug capacity copper lug capacity 


Item 
Includes No. 
Scissor Head, Straight Handle 
(1) Battery Charger (i6; -59-1812), (1) Carabinier, (1) Crimping Jaw - 6T Fixed BG 45FD41 
Give -16 BDG3 ool Storage - Шу Bucket Bag, (2) Batteries (48-11-1820 
(1) Batter e prt 48-59-1812), (1 | Carabinier, (1) Crimping Jaw - 6T Fixed 45Е042 
(48-16-0003), бта Storage - UI ity Bucket Bag, (2) Batteries (48-11-1820) 
(1) Battery Charger (48-59-1812), (1) Carabinier, (1) Crimping Jaw - 6T Snub Nose 45Е043 
49-16-0003), (1) Tool JUPI Oir Bucket E 2) Batteries (48-11-1820) 
(1) Battery Charger (48-59-1812), (1) Carabinier, (1) Crimping E 6T Kearney 45Е044 
(48-16-KEAR), (1) Tool Storage - Utility Bucket ША. (2) Batteries (48-11-1820) 
(1) Battery Charger (2710-20), ool Storage - 45Е073 
Carrying Case, (2 cone UN 11-1820) 
C-Head, Pistol Handle 
(1) Battery (48-11-1820), (1) Battery (48-11-1850), hy a Charger (2710- 53RG07 * 
aL: (1) Carabinier (42-70-0027), (1) Tool КЕЛ ШШ Bag (48-22- $979) 
p Battery ( (48-11-1820), (1) Battery (48-11-1850), (1) Battery Charger (48-59- 53RG08 * 
1 arabinier (42-70-0027), (1) Tool Storage - Carrying Case (48-55-2778) 
* One-Key Bluetooth Tool and Equipment Tracker Included 
Cordless 
Polisher Kit 
= 7" pad capacity = 0 to 2200 no-load RPM 
= Variable speed trigger = %'" x 11" spindle thread size 
Battery Item 
Incl. Includes No. 
No Backing Pad, Bail Handle with (2) Bolts, Screen Cover, Side Handle 49EG82 
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Steel 
53RG45 


Cordless Cable Cutters 


= 6 ton max. operating force = Brushless motor 


Battery 
Cutting Cap./Material Battery Incl. Capacity 
M18 Copper & Aluminum 
1000 MCM Aluminum, 750 MCM Copper 38D765 2.0 Ah 
Up to 1500МСМ Copper 15kV Cable 356J99 5.0 Ah 
M18 Steel Cable Cutters 
477 Hen ACSR 38D765 2.0 Ah 
% in EHS Guy Wire, Up to 1590 Falcon ACSR 356J99 5.0 Ah 


* One-Key Bluetooth Tool and Equipment Tracker 


Cartridge 
6AWC5 


Lj 


Cordless Caulk Guns 


= Applies up to 21 in. per minute 
For Battery 


Container Size Cordless Tool Kit Contents Capacity 
Cartridge 
100 (1) Bare Tool — 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 1.5 Ah 
Sausage Pack 
20 oz (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 1.5 Ah 


ШАЙ м5 
Cordless Heat Guns 


= Temperature range: 0° to 875°F 
= Air volume 6.0 cfm 
= Variable temperature settings 


408L71 


Temperature Item 
Settings Cordless Tool Kit Contents No. 
Variable 1) Bare Tool 408L71 
Variable (1) Bare Tool, (1) Battery 408L72 


Cordless Chainsaw 


= Brushless motor 
» Automatic chain oiler 


= 90 min. run time 
= 150 cuts per charge 


Bar Length HP 
16 in 2.8 hp 


Includes 
16 in Oregon Bar, Battery Pack, Chain, Rapid Charger, 
REDLITHIUM(TM) High Output, Scrunch 


Cordless 
Blowers 


= Lock-on switch 


437V38 


Speed Battery 

Max. Air Flow Max. Air Speed Control Included 

100 cfm 160 mp 3 Bare Tool 

450 cfm 120 mph Variable Bare Tool 
450 cfm 120 mph Variable Battery Included 
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= Automatic jaws 


Item 
No. 


45FD45 
53RG48 * 


45FD46 
538045 * 


6AWCA 
6AWCS 


6AWC6 


a Anti-vibration handle 
= 12.0Ah battery capacity 


Item 
No. 


481241 


Item 
No. 
20JX71 
431V38 
437V37 


Bare Tool 
Cordless Vibrators 
= 1 in head dia. = 12,500 ee Ё 
= 4 in Radius vibrations Length Kit Contents No. 
of vibration per min. 4 ft (1) Bare Tool  787MH4 
= Brushless motor 8ft (1) Bare Tool 787МН5 


Cordless Maser” | M18 | 
Grease Guns 


= 14 10 oz. cartridge capacity 
= 16 oz. bulk capacity 

= 48" flexible hose 

= 38 strokes per 1 oz. output 
= 10 о2./тіп. 

= Max. operating pressure 10,000 psi 


45L187 


Battery Item 
Battery Incl. — Capacity Includes С No. 
(1) Bag, (1) Flex Hose, (1) High Pressure Coupler, 
(2) 2XKZ3 15Ah (1) Shoulder Strap, (2) Batteries, Charger 451.188 
i (1) Battery, (1) Flex Hose, (1) High Pressure Coupler, 
2XKZ3 (1) Shoulder Strap, (1)Carrying Bag, Charger 451187 
Мо — — No ___—_(1) Hex Hose, (1) High Pressure Grease Coupler 451180 _ Flex Hose, (1) High Pressure Grease Coupler 45L189 


Framing Nailer 
Bare Tool 
60RE88 


[Ud wis 


Cordless Nailers 6AWDO 
For Nail For Nail Battery Item 
Firing Mode Gauge Length Range Cordless Tool Kit Contents Capacity Мо. 
Finish Nailer 
0* Adhesive Collation Strip " - МЕНТІ 
да ^ in to 2 іп un 
Combination 180 into 2 Vein (1) Bare Tool 55NINDB 
16 ga 3^ in to 2 “іп (1) Bare Tool, (1) 20Ah 49ЕМ20 
18ga Эіпіо2 іп Battery, (1) Charger Е 55MN09 
20° Adhesive Collation Strip 
Sequential 16ga 1 Йіпі02 in (1) Bare Tool — 187007 
34% Adhesive Collation Strip 
А | 7 (1) Bare Tool — 187005 
equential 15ga  1'A4into2?2in (1) Bare Tool, (1) Battery 
Pack, (1) Battery Charger 20Ah 187006 
ForNail For Nail 
Shank Length Nail Battery Item 
Firing Mode Diameter Range Cordless Tool Kit Contents Cap. Capacity Мо. 
Framing Nailer 
21* Collation Strip 
ination 0-113 into 2into 1) Bare Too — 60RE86 
Combination “9 448 in 3%in (1) Bare Toot n Battery, (1) Charger 51 —5.0 Ah 60ВЕ87 
30* Collation Sup. " iy Bare SORES 
into 2into are Tool — 
Combination 0148 3 in (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 21 — 5.0 Ah 60RE89 
Palm Nailer 
;, 0.080into Tinto (1) Bare Too — . 6AWDi 
Sequential “9460 in 3 %in_(1) Bare Tool (1) Battery, (1) Charger 1 — 15Ah 6AWDO 


Hedge Trimmer 
49JU95 


Cordless String & Hedge Trimmers 


Line Cutting Run Item 


Dia. Width Time Includes No. 


Shaft Length Shaft Type 
String Trimmer 


(1) ХС6.0Аһ 
0.08 іп 16 in 60 in Straight 55 min Battery, M M18 60YT12 
& M12 Charger 
Bar Battery Max. Run Item 
Length Amperage Blade Type Cutting Dia. Time Includes No. 
Hedge Trimmers 
— 49JU96 
24 in 9.0Ah Double-Sided Зд in 120 min High Demand Battery, gg juge 


Rapid Charger 
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Milwaukee 18 & 12V Cordless Tools Details on page A1. 
45FD35 Miuse” M18) 
Е а = Self-priming pump 
Jobsite Radios = 480 gph 
Battery Item = 7.5 gal. of water 
I Features Incl. No. at 5 ft. of head 
M18™ Jobsite Radios ; 49JV05 
Customizable Equalizer and 10-Station Preset, On-Board Bottle Opener, No 20JX70 “4 %" dia. 
Premium Spe eakers and 40 Watt Amplifier, Weather-Sealed Compartment a 3⁄4" discharge port 
Digital AM/FM Tuner with 10 Station Presets, Shock Absorbing End No 45FD35 
wa 5 әлі Meta Speaker Grills, Weather Sealed Auxiliary Compartment Battery (Вайегу Item 
obsite Radios Incl. apacity Includes No. 
2 Passive Radiators Maximizes Clarity and Volume of Bass, Compatible M18" 3.0Ah REDLITHIUM™ Extended Capacity 
with The M18 and M12 Systems Featuring Over 200 Tools, or Power No 52WR82 2PYZ8 3.0Ah Battery, M18" & M12" Multi Voltage Charger, —49JV06 
with AC Adapter, Industry's Loudest, Clearest Sound System, Stream (2) Brass Fittings for Inlet and Outlet 
High Definition Music Wirelessly with Bluetooth From Over 100 ft No No Battery Included (2) Inlet Brass Fitting, Outlet Brass Fitting 49JV05 


Cordless Task Lights 110 maA ma с =, T 


» Broad beam flood lights illuminate wide areas 


А н 22MG94 
» Task lights mount on a stick or clamp 
Battery Mfr. Item " 
н Description Lumens Focus Included Includes Model No. 
12 
Cordless Underbody Light 1,200 Im Flood Bare Too! С — 2126-20 T83FT7 
M12 4.0XC Battery (48-11-2402), 
Cordless Underbody Light Kit 1,200 Im Flood Battery Included M12 Charger (48-59-2401), M12  2126-21XC — 783FT8 481405 
Undercarriage Light (2126-20) | 
Lantern/Flood Light 400 Im moll ЖҰ Bare Too! — 2362-20  32NM97 
LED Underhood Light Bare Tool 1,350 Im Adjustable Bare Too! — 2125-20 408L65 
LED Underhood Light Kit 1,350 Im Adjustable Battery Included Battery, Charger 2125-21ХС 408166 
LED Workligh 100 Im Fixed Bare Too! — 49-24-0146 2РҮ77 
ROCKET Dual Power Tower Light 1,400 Im Fixed Bare Too — 2132-20 484X15 
ROVER Flood Light 1,000 Im Flood Bare Too — 2364-20 49JU90 
Stick Light 220 Im Fixed Bare Too — 2351-20 22М694 
M18 
Cordless Worklight 4,250 Im a ee Bare Too Hardwire Base, Remote Control 2123 783FT4 
| Spot/Flood 12V DC Permanent Base, Carry 
Cordless Worklight 4,250 Im Combination Beam Bare Too Bag, Dashi Mount Lanyard, M18 2123-20 783FT5 419J65 
M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT 
Spot/Flood HD12.0 Battery Pack, 12V DC 
Cordless Worklight 4,250 Im pour Battery Included Permanent Base, Carry Bag, 2123-21HD 1783ҒТ6 
Combination Beam Dash Mount, M18 Portable Base, 
Rapid Charger, Remote Control 
Lantern/Flood Light 700 im mE uem Bare Too E 2363-20  32NM98 
LED Workligh: 100 Im Fixed Bare Too — 2135-20 4PKW2 
ӘЛДЕНЕГЕ 5,400 Im Adjustable Bare Too Shoulder Strap 2120-20 419166 
Rapid Charger, Shoulder Strap, 
ROCKET s 5,400 Im Adjustable Battery Included (2) M18 Redlithium High Output 2120-22HD 419/67 49JU93 
9 y XC8.0 Battery (48-11-1880) 


Combination Beam Voltage Charger, Shoulder Strap 
Stick Light 300 Im Fixed Bare Too! — 2352-20 32ММ99 


Utility Bucket Light E Spot/Flood 


ROCKET Tower Light 2,900 Im Adjustable Bare Too = 2131-20 481J05 
ROCKET Tower Light 6,000 Im Adjustable Bare Too = 2136-20 60YR96 
ROVER Flood Light 1,500 Im Fixed Bare Too = 2361-20 22MG95 49JU91 
ROVER" Mounting Flood Light 1,500 Im Adjustable Bare Too! — 2365-20 419J65 
i pot/Flood = Е 
Search Light 600 Im to 1,250 Im Combination Beam Bare Too! | 2354-20 49JU93 
Search Light Kit 600 Im to 1,250 Im Spot/Flood Battery Included Extended Capacity Battery, Multi 2354-24 — sow? 


Combination Beam Bare Too m 2122-20 49091 


гы» mh TIL pe 
| appen Cordless Inflators 
ДПішшее = Bare tool 
[^ СЯ Махітит Ноѕе Item 
Air Pressure — Length No. 
150 SU E DO eU 0 e s CR RE 36in  792YD3 


Cordless 
Area Lights 


= Workspace coverage 
= Batteries not included 


Mir. Item Тїш? ПЕН 


Description Lumens Lamp Life Focus Includes Model No. 
M18™ Battery Powered RADIUS™ Area Light 


Compact site Light 1,000 17, Боору Рхей Security — 2145.50 — 4QURO5 Personal Light 


n x 4400 Im Cable 
ompact Site Light 1,000 Im, == - 
wiFlood Mode 220011. 18hr Flood 2144-20 465Х07 = Narrow, controllable beam 
Compact Site Light 1,000 Im, и Security " Beam Battery Mfr. Item 
w/ ONE-KEY" 44001т 200001 — Fixed "Саре 214620 4920021 Description Distance — BurnTime Includes Model No. 
Site Light/Charger 9,000 Im 50,000 hr Adjustable Charger 2151-20 419469 Handheld M12" Worklights 
Site Light wOneKey — 9,0001m 50,000 hr Adjustable Charger 2150-20 419068 M12" Spot Light 2,100ft — UptotOhr Lanyard 2353-20 45FD40 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Milwaukee 12V Cordless Tools 


38D764 


38D763 


Tues pr 


Single-Port Charging 
2XKZ7 


794JK2 


fli mm 


3 


Ch MR Combo Kits 
argers iren tah = Includes contractor bag 14G946 
arging 
= No memory А 32NNO05 No. of Included Included Saws Other Tools Battery Item 
= Lithium-ion batteries Tools Included Drills Fastening Tools & Grinders and Accessories Capacity No. 
» Battery fuel gauge и? жүл Subcompact. 
т 2 ML ( pact, - - Oscillating Tool | (1)1.5Ah 23Ү582 
Number of Batteries Included 1,500 RPM) z 
1 2 V4 in Screwdriver ompact 
Battery мї. Item Mir. Item 2 = “(G00 RPM) | Reciprocating = (1)15Ah 2PYX9 
Capacity Model No. Model No. н Saw i 
Battery mpact Driver ompact 
M12 REDLITHIUM 2 - (1000 inb) | Reciprocating = Vie SPERA 
1.5 Ah 48-11-2401 2XKZ6 48-11-2411 380759 — А 
2 Ah 48-11-0420 380763 = 2 | #in SQ REM er (1 000 im iby = = (2)1.5Ah 12Е731 
3 Ah 48-11-2430 49Л/07 — Br T = = з т 
% in Hammer Drill (General! Impact Driver mm E 
M12 REDLITHIUM XC 2 Purpose, 22,500 BPM) (1,000 іп-Іһ) (2) 1.5Ah 12Е732 
ЗАП 48-11-2402 АРКҮ2 48-11-2412 380760 2 Yin Hammer Drill (General! Impact Driver 2. _ (1) 2.0 Аһ, 423K53 
4 Ah 48-11-2440 380764 = Purpose, 25,500 BPM) | (1,300 in-Ib) (1) 4.0 Ah 
6 Ah 48-11-2460 49JV08 = 2 Vin Drill (Subcompact | Impact Driver _ _ (1)2.0Ah. дәҙұвд 
Battery & Charger Premium, 1,700 RPM) (1,300 in-Ib) (1) 4.0 Ah 
M12 REDLITHIUM (1) M12 Lithium-Ion 
2Ah 48-59-2420 60RE93 — Battery charger (48- 
For Battery No. of Charging Charger Mfr. Item F 59-2401), (1) M12 
Chemistry Ports — Port Voltage Class Model No. i | Жіп Hex REDLITHIUM CP2.0 
Single-Port Charging 2 % in Hammer Drill трас омет — Battery (48-11-2120 , 2.0Ап, 4.0Ah 794ЈК2 
Lion — 1 (1)12V Standard 48-59-2401 2XKZ7 900 in-Ibs) ШШ алды 
Multi-Port Simultaneous Charging Capacity Battery 
ELI ЖОНЕ БШШ с 
FY А andar -59- CBS ; Compact 
[rion ек: (4)12V Standard 48-59-1204 39RY20 4 | in Drill (Subcompact, | Impact Driver Reciprocating Work Light (2)15Ah — 146946 
6  (3)12V,(3) 18V Rapid 48-59-1807 32ММ05 ) (1,000 in-Ib) Saw 
55VTO6 
Subcompact 
22UT56 


Compact 

Premium 

Bare Tool 
794995 


Cordless Pistol-Grip Drills 


Ш 4 
ПЕЙ 


Cordless Interchangable 
Chuck Pistol-Grip Drills 


= Max. speed 1600 RPM = 2 speed settings 
= Max. torque 300 in.-Ib. » Built-in light 


Four dedicated heads attach in 16 different positions. 


a ikin Ii Cordless Tool Battery Item 
= Keyless chuck = 2 speed settings » Built-in light Kit Contents Capacity Includes No. 
А Мах. Мах. Cordless Tool Battery Number of Item Aint (1) Batt GI 
Chuck Size - Speed Torque Kit Contents Capacity Clutch Settings Мо. (1) Bare Tool = (1) Contractor Bag, (1) 55VT06 
Compact Premium Offset Attachment, (1) 
"m = E (1) Bare Tool 2.0Ah, 4.0Ah 12 194445 Right Angle Attachement 
= (1) Battery; (1) Charger — 2.0Ah, 4.0Ah 12 794JJ6 (1) % in Metal Chuck 
Subcompact (1) Bare Tool, (2) Attachment, (1) Belt Clip, 
275 in-Ib (1) Bare Tool = 18 22UT56 Batteries, (1) Charger (2) 2.0 An (1) Contractor Bag, (1) ^ 55VTO7 
368i D 
36 in 1,500 RPM 275 in-Ib (1) Bare Tool, (2) (2) 1.5 Ah 18 22UT57 Offset Attachment, (1) 


Batteries, (1) Charger 


Right Angle Attachement 
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Milwaukee 12V Cordless Tools 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. E 


i Pivot Handle 
Screwdrivers з40853 БЕ 
a V" keyless hex = Variable speed 
» Reversible » Built-in light 
Number 
Free Max. Battery Clutch оѓ Speed Item 
Speed Torque Cordless Tool Kit Contents Capacity Type Settings No. 
Pistol Grip 
Brushless Motor: No Y 
500 175 (1) Bare Too => Positive Continuous 2GUV9 АПішшіее 
RPM  in-lb (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.5 Аһ 2CDC8 СІЯ 794JK0 
750 go in-Ip (1) Bare Too = SHXNO 
RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (1) 1.5 Аһ, |. 5HXN2 H 
1500 275 (1) Bare Too SM auste 2  » | Cordless Impact Drivers 
RPM  in-b (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.5 Ah 22UT45 VAL " i 4 інін 
Brushless Motor: Yes a М" hex drive = Pistol grip a Built-in light 
1,700 325 (1) Bare Too — Adjustable 2 346847 Impacts Number 
RPM  in-b (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah ^.) 34G848 Max. Free рег | Battery of Speed Item 
Pivot Handle Torque Speed Minute Cordless Tool Kit Contents Capacity — Settings No. 
Brushless Motor: No Brushless Motor: No - 
600 (1) Bare Too — 346853 1,000 2,500 3,300 (1) Bare Tool = Continuous 451185 
Rpm 4411-10 (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 2.0 Ah Shut-off 2 346854 inb АРМ (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 1.5 Ah Continuous 451186 
(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 346855 Brushless Motor: Yes 
450 3.000 m (1) Bare Tool = 4 55EA16 
Pdf 3 А (1) Bare Tool, (2) Batteries, 
in-lb АРМ (1) Charger (2) 2.0 Ah 4 55ЕА17 
Y 1,500 3,600 4.000 (1) Bare Tool 2.0Ah 4 194JJ9 
24 |М12 in-lb RPM ^" (2) Batteries; (1) Charger 2.0Ah 4 794JK0 
Cordless Rotary 22UT75 . ШЛУ 
Hammers 24 ГТ] Қ) 
a SDS-plus chuck 
= D-handle 
| aud Cordless Impact 
Blows Capacity Core Bit Solid Bit Item 
No Load RPM рег Minute Battery Incl. іп Concrete Capacity Capacity No. Wrenches Pistol Grip 
Brushless Motor: No . 488F04 
010800 5000710 (2) PK Ип Yain win озата |" Standard drive 
B 5 = Compact design 
rushless Motor: Yes "mue 
010900 A bpmto (2) 380764 іп % in Yin 22UT75 = Built-in light 
шат 6,200 bpm No %in % in % in 22UT74 Fastening Breakaway Cordless Tool Battery Item 
Drive Si Ті т Kit Content C it Free Speed М 
1) Dust Box and Filter, (1) HAMMERVAC w/ Side Handle, (1) 61UU77 a НЕШЕ Big ADDE — чш пышы Е 
Large Diameter Nozzle, (1) Small Diameter Nozzle Brushless Motor: Yes 
Dust Collector, w/2 Batteries, Charger, Replacement Nozzle, HEPA Filter and Carry Case 34К738 zm - (1) Bare Tool, (2) 
үгіп Square 220 ft-lb 200 ft-lb Batteries, (1) Charger (2)2.0Ah 3,000 RPM 566107 
; Pistol Grip, Friction Ring Retainer 
риаш Brushless Motor: No 
І СІЯ іп Square 375ftib 38 ft-lb (1) Ваге Тоо 15Ah 2,500 RPM 20JX65 
100 ft-Ib 100 ft-Ib (1) Bare Too 1.5Ah 2,500 RPM 451194 
36 in Square " " (1) Bare Tool, (2) 
Gordless 100140 10010 вд (1) Charger (2) 15Ап 2,500 RPM 451198 
R at ch et S Brushless Motor: Yes 
" В 100 ft-lb 100 ft-Ib (1) Bare Too — 3,200 RPM 488097 
| Ye" Square Drive Ya in Square (1) Bare Tool, (2) (1) 2.0 Ah, 
в Ball detent retainer 13G247 100ftlb 100-0 Batteries, (1) Charger (1)40Ап 3200 RPM 488098 
» Pistol grip 117 ft-lb — 117ft-Ib (1) Bare Too — 2,650 RPM 34G869 
Head Battery Fastening Кет % in Square 25010 250 ft-lb BOLTITE 8 20 AR 2,700 HPM 488099 
Free Speed — Width Cordless Tool Kit Contents Capacity Torque No. 250 ft-lb — 250ftlb Batteries (1) Charger (1) 40An 2700RPM 488F01 
Yin Square Drive 250-б — 250ftib (1) Bare Too — 2700RPM 488Ғ02 
Д " 
osonpu M (1) Bare Tool — — sois 1382 | Ы ЕСІНЕН шег (AOAN 2700 ЕГІ 
1%іп (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 1.5 Ап 30ft-Ib 130247 Pistol Grip, Pin Detent Retainer i 
Brushless Motor: Yes Brushless Motor: Yes 
250RPM Ti (1) Bare теа (1 Battery, (i) Charger (1) 2.0 Ah АЛЕП ЫШ Юй» _250 fet (0 Bare Tool sgap -TEM dier 
Е Bi ] : : - 7 in Square Т " (1) Bare Tool, (2) (1) 2.0 Ah, 
% in Square Drive 250 ft-lb — 250f-b Batteries, (1) Charger (1)40An 2/00 RPM 488Ғ05 
Brushless Motor: No Right Angle, Friction Ring Retainer 
250 RPM 1 vein (1) Bare Tool — 35 ft-lb 130250 Brushless Motor: Yes 
талғай i xin (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 1.5 Ah  35ftlb 130249 220 ft-lb 220 ft-lb (1) Bare Tool = 3,000 RPM 566104 
rushless Motor: Yes 36 in Square 1) Bare Tool, (2 
200RPM 1%їп  (1)Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries (2) 2.0 Ah 55ft-b 408178 220 ft-lb 220 ft-lb "bd МЕЛЕР (1)2.0Ah 3,000 RPM 566105 
7 іп Square Drive 220ft-lb — 220 ft-lb (1) Bare Tool = 3,000 АРМ 5661.08 
Brushless Motor: Yes Yo in Square " y (1) Bare Tool, (2) 
175 RPM — 19&in (1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries (2)2.0Ah  60ítib 408180 220440 2201-0 Batteries, (1) Charger (2) ^0 Ah 3,000 RPM 566109 
Drilling Drilling Number Maximum 
Chuck ^ Capacity Capacity of Clutch Working Blows Battery Item 
Size іп Concrete іп Wood Settings Torque рег Minute Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
Bare Tool General Purpose 
794447 3s іп % in 1 іп 22.9 ft-lb Oto 22,500 (1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 1.5 Ah 22UT55 
Compact Premium 
1^ in 3s in 1 in 400in-lb 01022500 (1) Bare Tool 2.0Ah, 4.0Ah 794.47 
: 38 in 1 in 400in-lb 01022500 (2) Batteries 2.0Ah, 4.0Ah 794.48 
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5з" Stroke 
31MJ76 


ШАЙ үтү 


m os 
Cordless 
Reciprocating 
Battery Item 
Saws Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
¥ in Stroke Length 
а 3000 тах. spm Brushless Motor: No 
» Straight stroke (1) Bare Tool = 5GUX7 
= Variable speed ырак 001 б) Battery, (1) Сһагдег 1.5 Ah 5HXL5 
tunt in Stroke Leng 
. Pivoting head A Brushless Motor: Yes 
= Vibration reduction (1) Bare Tool 40Ah — 31MJ76 
= Compact design (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 40Ah — 31MJ77 


Bare Tool 
24U092 


ШІ үт 
Cordless Band Saws 


и 1 56" x 155" = 280 SFPM 
rectangular = 2 speeds 
cutting capacity = D-handle 

= 1%" round 
cutting capacity 


Battery Item 
Blade Length Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
97 in Bare Tool — 240092 
Bare Tool, Battery, Charger 3.0 Ah 24U091 
Cordless 
Oscillating Tools — vd 
= 5000 to 20,000 orbits per min. 
Number of 
Oscillation Batteries Battery Кет 
Angle Includes Included Capacity Мо. 


1) Contractor Bag, (1) Sanding Pad, (1) Wood 2 
utting Blade, (5) Assorted Sanding Sheets 
(1) Adapter, (1) Contractor Bag, (1) Sanding Pad, (1) 
Wood Cutting Blade, (5) Assorted Sanding Sheets 
(1) Sanding Pad, (1) Wood Cutting 
Blade, (5) Assorted Sanding Sheets 


(1) 1.5 Аһ 6CZA7 
32° 1 (1) 1.5 Аһ 38W628 


0 = 6С2А6 


458T33 


ШАЙ м2 
Cordless 


Rivet Tools 


= 1%" stroke length 
= 2000 Ib. pulling force 


Blind Rivet — Blind Rivet Dia. Blind Rivet Cordless Tool Battery Item 
Dia.-Steel - Stainless Steel Dia.- Aluminum Kit Contents Capacity No. 
(1) Bare Tool — 458732 
; А Y2 in, зіп, (1) Bare Tool 
1, 3 П 
% in %e in 9o in, 346 in @) Batteries, (2) 1.5АҺ 458Т33 
(1) Charger 


ШЕНІ 


Cordless Cable Cutters 


= Up to 150 cuts of 500 MCM 
copper per charge 


Battery Battery Item 26X067 
Cutting Cap./Material Included — Capacity Мо. 
131 in Communication 4PKY2 3.0Ah 26Х067 
Cable, 600 MCM Copper, 1.5 Ah to 
750 MCM Aluminum No 40An 26X068 


Me™ mE 
Cordless 
Circular Saws 


= 264" arbor 

» Adjustable cutting depth 

= 1 56" max. cutting depth at 0° 
= 1%" max. cutting depth at 45° 
= 0° to 50? left bevel angle range 


POWER TOOLS 
Milwaukee 12V Cordless Tools 


a Direct drive 
= Max. blade speed 3600 RPM 
= Left side blade 


39RY14 


Blade Battery Item 
Dia. Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
5% in (1) Bare Tool 6.0 Ah, 9.0 Ah 39RY15 
: (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 4.0Ah 39RY14 
Cordless Jigsaws 
= T-shank blade = 0 to 2800 spm 
= Variable speed = 45? left to 45° 
= Straight stroke right bevel range 
= 3/4" stroke length = Barrel grip 
Battery Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 1.5Ah 136253 
(1) Bare Tool — 130254 


ШАЙ rp 
Cordless 
Rotary Tools 


= %" collet 
= 32,000 Variable speed RPM 
= 1.5 Ah Battery capacity 


Cordless Staplers 


"3%" crown 
a 1⁄4" to %6" leg length 
= Magazine capacity: 89 


= T50 or equivalent staples recommended 


= Combination firing mode 


Cordless Tool Kit Contents 
(1) Bare Tool 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 


Cordless Video 
Borescopes 


Observation Camera Shaft 

Depth Size Dia. Recording 
2.7 in Monitor Size 
320 x 240 Pixel Resolution 


6AWC8 


Battery 
Capacity 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 1.5 Ап 6AWC8 


Cordless Tool Kit Contents 


(1) Bare Tool 


Bare Tool 
419458 


Item 
No. 


бАМ/С9 


Вайегу Item 
Capacity No. 
— 419J58 
(1) 1.5 Ah 419.59 


2.7" Monitor Size 


13G252 


Includes 


Battery, Charger and Carrying Case, Hook, 
spection Scope, Magnet, Mirror Attachment 


Hook, Magnet, Mirror Attachments 


30 Minute Charger, and Mirror Attachments, 


5cm 9.0 тт 0.35іп — In 
640 x 480 Pixel Resolution 

5cm 9.0 тт 0.35in -- 

5cm 9.0 mm 0.35іп -- 


Carrying Case, Hook, Inspection Scope, Magnet, 


Plumbing Ball Attachment, Red Lithium Battery 


3.5 in Monitor Size 
640 x 480 Pixel Resolution 


Audio 
4cm to 12.5 : 
Infinity mm 0.39 in mage, 

Inspection Cameras 
120 Audio, 
3 ft mm 0.49 in Image, 
Video 


4 GB SD Card, 9 ft. Inspection Camera, Battery 


Pack, Carrying Case, Charger, M-Spector 
Console, Manual, Micro USB Cable 


3 ft. Inspection Camera, 4 GB SD Card, 


Battery Pack, Carrying Case, Charger, Manual, 


Micro USB Cable, Spector Console 
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Item 
No. 


13G252 


13G251 
13G256 


40KJ37 


40KJ38 
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Milwaukee 12V Cordless Tools 


Scan. Order. Done. 
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Cordless AN 
- іре ears 
Plumbing Tools 4PKV3 
» M12 ProPEX Expansion Tools are specifically 
designed for use with Uponor ProPEX 
= M12 Tube Cutters have a versatile cutting mechanism 
that automatically adjusts from %" to 1" tubing 
= M12 Plastic Pipe Shears cut in 3 sec. and 
delivers up to 200 cuts per charge 
Battery Battery Item 
Cap. Tubing O.D. (in.) Included Capacity No. 
ProPEX Expansion Tools 
— 1.5 Аһ 6CYZ9 
Atoi = 6CYZ8 
Tube Cutters 
І А 2XKZ6 1.5 Ah 2PYX8 
Yin to 1 іп No — 5GUY3 
PVC and Plastic Tubing & Hose Cutter 
2% in 2XKZ6 1.5 Ah APKV3 
Plastic Pipe Shears 
2% in No = 5GUV7 
Cartridge 
34G844 


Тішее” 12 
Cordless Caulk Guns 


= 29 in/min Max. dispensing speed 


Item 
For Container Size — Frame Style Cordless Too! Kit Contents No. 
Cartridge 
100 Ореп (1) Bare Tool 340843 
Ореп (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 346844 
Sausage Pack 
20 oz Enclosed (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 346845 


Aem 


fige 


Cordless Vacuum 
» Up to 29 min. of running time with M12 XC 4.0Ah battery 
Air Vacuum Item 
Flow Capacity Battery Incl. _ Includes | No. 
зип gal Мо ТЕТЕ ЫН 
408L73 


Cordless Soldering Irons 
= 750°F 

= Reaches operational temperature in under 18 sec. 
» Pivoting head 

= 40 min. run time 


= 90W 
Item 
Includes No. 
(1) Chisel Tip, (1) Pointed Tip, (1) Soldering Iron 408L73 
Carrying Case, Charger, Chisel Tip, Compact Battery Pack, Pointed Tip 408L74 
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32NNO4 


Cordless Polisher/Sanders 


= 3" pad size 

= Variable speed trigger 

» Polishing no-load RPM 0 to 2800 
= Sanding no-load RPM 0 to 8300 
= M9 x 0.75 spindle thread size 


Battery Item 
Battery Incl. Capacity Includes No. 
(2) Batteries, Charger, 3 in Polishing Backing 
H КО Uh Pad, 2 in Sanding Backing Pad, Wool Pad, Yellow 32NNO4 
Foam Pad, White Foam Pad, Side Handle 
No _ З іп Polishing Backing Pad, 2 in Sanding Backing Pad, Wool 32NN02 


Pad, Yellow Foam Pad, White Foam Pad, Side Handle 


Cordless 
Grease Guns 


= Delivers up to 2.6 oz. per min. 
= Max. operating pressure 8000 psi 


1115072. cartridge capacity Battery Incl. оар, No. 
= 16 oz. bulk capacity 4PKY2 3Ah 4РКҮ9 
= 36" flexible hose No = 6FKP5 


458T28 


Cordless Inflators 


» Air pressure range 0 to 120 psi 

= 26" hose with an all-brass Schrader chuck 

» TrueFill auto shut-off technology protects from 
overfill and automatically senses speed of fill 


Cordless Tool Battery Item 
Kit Contents Capacity Includes No. 
Ball Inflation Needle, Inflator Nozzle, 
(1) Bare Tool 40h Presta Chuck, Schrader Chuck 45BT28 
(1) Bare Tool, (1) Ball Inflation Needle, Inflator Nozzle, 
Battery, (1) Charger (1) 40 Ah Presta Chuck, Schrader Chuck 458730 


36GA16 


Cordless Radios 


a Batteries not included 


Item 
Features No. 
2.1A USB Charger for All Portable Electronic Devices, 3.5mm Aux In Port 
for Wired Playback (Cable Not Included), Battery Fuel Gauge, Bluetooth(R) 
Connectivity with Portable Electronic Devices From Up to 30 ft Away, Integrated 36GA16 
Loop for Easy Hanging and Transport, Jobsite Durability with Rugged Overmold 
and Metal Speaker Grill to Withstand Drops, Water and Debris,, Premium 
Speaker with Integrated Bass Port Delivers Loud, Clear Sound At All Volumes 
12V DC port for Quick and Convenient Charging, 60YT20 


Durable, Water and Debris Resistant 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Makita 18V Cordless Tools 
Number of Batteries Included 
1 2 
Batter! Mfr. Item Mfr. Item 
Sanma Capacity Model No. Model No. 
LXT Batteries 
Li-lon ЖЕТ Е Ерні 
таба. ЕСТІ 2Аһ BL1820B 33RT41 | ВІ18208-2 12062 
ZAKI 3 Ah BL1830B ANNN2 BL1830B-2 6СЕС2 
с 4 Ah BL1840B 33RT43 BL1840B-2 33RT44 
5 Ah BL1850B 38XU33 BL1850B-2 38XU34 
Batteries & Chargers _ 6Ah |  BL18608 52RW97 | BL18608-2 52RW98 
For Battery No. of Charging Charger Battery Capacity Mfr. Item ЛХТ Batteries & Charger 
Chemistry | Ports Port Voltage Class Charged in 1-Hour Model No. — Li-lon TED TN " 
le-Port Charging I ae 1З e 2 Ah BL1820BDC1 48МА63 = 
Li-lon, NiMH 1 (1) 18V Rapid 6 Ah DC18RC 4 Ah BLÍ840BDC1 ^ 48WA64 | BL1840BDC2 56HU76 
(1) 18V Standard 3 Ah DC18SE БАП | BLÍ850BDCi — 48WA65 — 
“Multi-Port Simultaneous Charging E res TERME _MForce Battery 
Li-lon, NiMH (1)18V Rapid 6 Ah DC18RD ED = 
4 (4) 18V Standard 3Ah DC18SF 2.6 Ah 7 198159-1 4MGX1 = 


18V LXT 
49Х259 


18V LXT 
Brushless 
52AZ24 


LXT 
In akital 18V | FM 
ЕН 
No. of | | Other Tools | | Battery Item 
Tools | Included Drills Included Fastening Tools Included Saws & Grinders and Accessories | Case Included | Capacity No. 
A8V LXT 
2 = 7 in Drywall Screwdriver (4,000 RPM) = Cut-Out Tool ool Bag 2) 2.0 Ah 54JK10 
2 | = Va in Drywall Screwdriver (4,000 RPM) | = Cut-Out Tool | Tool Bag 2) 5.0 Ah 453F88 
YA in Drywall Screwdriver (4, 000 = = 
А RPM), Impact Driver (1,460 in-1b) EE um MINE. еми: 
DA i . 5 
2 Purpose. 1400 RPM) | Impact Driver (1,500 п-) m = 001 Bag 2) 3.0 Ah 54XT24 
2 | ‘in Drill (Subcompact, % in Impact Wrench (130 ft-lb = = ool Bag 2) 2.0 Ah 54XJ25 
1,700 RPM) 
V2 in Hammer Dri А i | T pi 1 р 
2 (Compact, 28,500 BPM mpact Driver (1,460 in-Ib) — — Tool Case 2) 4.0 Ah 49X259 
35 inH i ч ү 
2 (Compact. 30000 BPM трасі Driver (1,420 in-Ib) == = оо! Bag 2) 2.0 Ah 52AZ24 
Yo in Hammer Dri А ; ; 
2 (Compact, 30,000 BPM) | mpact Driver (1,500 in-Ib) = = Carrying Bag 2) 4.0 Ah 52HF55 
1^ in H i ; n 
2 (Compas 30.000 BPM Impact Driver (1,500 in-Ib) = = Too Bag 2) 5.0 Ah 54X23 
Ve in H Dri 
_2 | (compact 80,000. BPM у | Impact Driver (1,500 in-1b) = _| = | ToolBag | (0)50Ah(2)40Ah 278W64 - 
3 A 
2 ie Purpose, 30.000 ЫШ трас! Driver (18 4601 in-Ib) — — Tool Case 53484 
M M  —/ же, г Te Е = _ | Тоо! Вад | (250Ah | .99FD42 / 
3 | (compat E 30.000 BPM mpact Driver (1,500 in-Ib) Circular Saw СЯ in Dia.) | - | Tool Bag | (1)20,()40Ah 54X453 
3 (Compact. 30.000 BPM mpact Driver (1,500 in-Ib) Full- -Size Reciprocal ing Saw — ool Bag 2) 4.0 Ah 52RW95 
Y2 in Hammer Dri = Circular Saw (6% in Dia.), А 
4 (Compact, 28,500 ВРМ Full-Size Reciprocating Saw. Flash ight 001 Bag 2) 3.0 Ah 53YK06 
4 (Compac 30,000 BPM) Impact Driver (1,500 in-Ib) Circular Saw (6% in Dia.) Flashlight 001 Bag 2) 5.0 Ah 423.М2 
4 баш 30.000 BPM Impact Driver (1,500 in-Ib) Full-Size Reciprocating Saw Flashlight оо! Bag 2) 5.0 Ah 423.43 
Y2 in Hammer Dri А inc Angle Grinder (8,500 RPM), " 
6 (Compact, 28,500 BPM Impact Driver (1,460 in-Ib) Chel аг Saw (6% in Dia.) Flashlight 001 Bag 2) 3.0 Ah 52YU78 
Y^ in Hammer Dri Р | Angle Grinder (8,500 RPM), ! | 
7 (Compact, 28,500 BPM Impact Driver (1,460 in-Ib) mE abra) Set Flashlight, Radio 001 Bag 2) 3.0 Ah 54JK14 
Y^ in Hammer Dri | | Angle Grinder (8,500 RPM), | 
7 (Compact, 28,500 BPM Impact Driver (1,460 in-Ib) mE aine) Sot Blower, Flashlight 001 Bag 2) 3.0 Ah 54XJ54 
mer Р 14 in Drywall Screwdriver (4,000 ARAL Hin WIESE. E 
1% in Hammer Dri Angle Grinder (8,500 RPM), А 
15 | (Compact, 28,500 BPM), | RPM), Impact Driver (1.460 040 — | Circular Saws (5% in, 6% in Dia), (0) Flashlights, Blower, ool Bag 4) 3.0 Ah 453630 
"B, i |^ in Impact Wrench (325 ft-lb), % Le: i A adio, Rotary Hammer 
% in Right Angle Drill in Impact Wrench (170 ft-lb) Full-Size Reciprocating Saw 
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Cordless Pistol-Grip Drills |18V лака) 


= Keyless chuck = Built-in light = 21+ drill mode chuck settings = 2 Speed settings 


Max. Max. Brushless Battery Item 
Chuck Size Speed Torque Motor Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
Subcompact 
i ТТ (1) Bare Tool, (1) 
Subcompact Compact іп 1,900 RPM 440 іп-Іһ Yes Battery, (1) Charger (1) 3.0 Ah 54XJ37 
54XJ37 53KJ83 Compact 
1,900 RPM 480 in-Ib No (1) Bare Tool — SWFP8 
930 in-Ib Yes (1) Bare Tool = 53KJ83 
D "E (1) Bare Tool, (2) 
zin 2000RPM 930inJb Yes Batteries, (1) Charger (2)20Ah 93KJ82 
530 in-Ib Yes (1) Bare Tool, (2) (0) 5.0 Ап  54PC59 


Вайегіеѕ, (1) Сһагдег 
General Purpose 
Ve in 2,000 RPM 750 in-Ib No (1) Bare Tool — 40K995 


"reife E . Battery Item 
Vif i fid kd» Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 


Keyless Drill Chuck Type 


pe 
Cordless Right-Angle Drills "сто 7 0 за зд 


n 1 K Drill Chuck 
Koyless Drill Chuck Type а ОК = 121in-lb max. torque A Bae Toci (2) Beers (1) Charger —(2)3:0 Ah ANNIS 
36JA02 = Max. speed 1800 RPM = Built-in light d "Bare Too = SWFPG 
[7 
What Eri] 
Drywall 
Cordless Screw Gun 
36HZ97 
Brushless Screw Guns 
Hydraulic Motor al" А 
Bare Tool z ME “ 
38XU31 = heversiDle 


Battery Built-In Item 
Free Speed Cordless Tool Kit Contents Capacity Light No. 
Drywall Screw Gun 
Brushless Motor: Yes 
4,000 RPM 1% Bare Tool = Yes 36HZ97 
4,000 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries, (T) Charger — (2)5.0Ah — Yes 52YX09 
4,000 RPM ІШ Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 
Brushless Motor: No 
4.000 RPM (1) Bare Tool — No SWFP9 
Metal Fastening Screw Gun 
Brushless Motor: Yes 
2,500 RPM (1) Bare Tool — Yes 53RH12 
2,500 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger — (2) 5.0 Ah Yes 53RH11 


Глад 18V. 


Cordless Impact Drivers 


a Straight drive configuration 

a Built-in light 

38XU31 has a brushless hydraulic motor and 
uses Oil Impulse technology to decrease noise 
during operation. 


Yes 54PC61 


Number 
Max. Free Impacts Cordless Tool Battery ofSpeed Нет 
Drive size Torque Speed рег Minute Kit Contents Capacity Settings No. лака. ғ; " E 
Pistol Grip лғ be be be 
Brushless Hydraulic Motor оч 
WinHex 355in-b 200 1400.590, (4) BaeTog — з 38XU31 Cordless SWEERS 
Brushless Motor: No H 
Yin Hex 140: 2200 3500 (1) Bare Tool — 1 — 5WFTS Hammer Drills 
Brushless Motor: Yes = 4" chuck 
1,330 2,800 1,200, 2,400, un i 
inib RPM 3500 (1) Bare Tool 3 402D42 » Adjustable clutch 
3,400 un Drilling Drilling Number Maximum 
RPM 3,600 (1) Bare Too 1 346794 Chuck Capacity in Capacityof Clutch Working Blows Cordless Tool Battery | Item 
3.400 (1) Bare Tool, Size Concrete in Wood Settings Torque рег Minute Kit Contents Capacity Мо. 
RPM 3,600 o Batteries, (2) 2.0 Ah 1 52ҮМ59 Subcompact Premium 
(1) Charger Brushless Motor: Yes 
1) Bare Tool, (1) Bare Tool, 
1500 3,400 ( 
НӘ ; 3,600 (2) Batteries, (2)5.0Ah 1 402D37 | Р 20+ am 0t07500/0 — (1) Charger, 
in-Ib RPM (1) Charger іп іп 1 76 іп Hammer 29.1 ft-lb to 25500 (1) Tool Bag, 2.0Ah 379Е/8 
3.400 (1) Bare Tool, (2) Batteries 
Ys іп Hex RPM 3,600 (1) Battery, (1) 3.0 Ап 1 436L82 Compact 
(1) Charger Brushless Motor: No 
3,600 1,100, 2,600, un (1) Bare Tool, 
RPM 3.800 (1) Bare Too 3 52Ү\МӨЗ win 1¥%in 21+ 40ft]p 01028500, уу Charger, 2.0Ah 53ҮЈ99 
151 Hammer 0 to 9,000 
1,550 3600 1100, 2.600, (1) Bare Tool, c y» in ^ 01028500 (2) Batteries 
Td ; He cous (2) Batteries, (2)5.0Ah 3 54PC58 қ Я + - to 28,500, — 
in-Ib RPM 3,800 “chat er Р ЕШ 1'^in Hammer 40 ft-lb 0 to 9,000 (1) Bare Too 5WFR2 
are Tool, ompact Premium 
n Pd 2900, (2) Batteries, (2)50Ah 4 SAXTIS Brushless Motor: Yes 
nb —, 595—100 2605 (1) Charger ип Xi yal arefp 01030000, (1) Bare oo! — 200421 
RPM 3,600, 3,800 кыш = 4 STA P H 04030 000, T ) Bare Tool, 
are Too А Yin 1 іп 41.6 ft-lb ыла (1) Сһагде, 5.0Ah 408198 
1400 — 1,800,2,000, (2) Batteries, (2)50Ah Зз чёт %in Hammer 0107,900 (2) Batteries 
7Ae in Нех 590 ft-lb jade (1) Charger 214 0 to 30.000 (1) Bare Tool, 
1,800 1,800, 2,000, ma іп 1 іп 41.6 ft-lb ‘enn’ (1) Charger, 2.0Ah 52YW65 
RPM 2.200 (1) Bare Tool 3 48XT81 Hammer 0 to 7,500 (2) Batteries 
Right Angle General Purpose 
Brushless Motor: No Brushless Motor: No 
PM. 3,000 (1) Bare Tool — — 1 SWET7 Win зіп yah босты» 01030000. 9 КЕШУ 4.0Ah 39RY26 
^ in Hex in- are Tool, 5 in ; atteries 
Y4 іп Hex 530 in-Ib 2.000 1) Bare Tool Vi 2) B i 
; 3,000 (2) Batteries, (2)3.0Ah 1 ANNJ3 : Қ 21% Ax 010 30,000, = 
RPM й) Charger y in Sin Hammer 62544000 0 6,000 (1) Bare Too! 40K966 
686 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Compact 
с di І t W h Pistol Grip 

070655 impact Wrenches 4NNJ4 

» Built-in light 
Number 
Fastening Breakaway Brushless Cordless Tool Battery of Speed Item 

Drive Size Torque Torque Motor Kit Contents Capacity — Free Speed Settings Мо. 
Compact Pistol Grip 
Friction Ring Retainer 

| 13074 23004 Yes Ai) Bare Tool (2) (2)20Ah  2400RPM 2 453F89 
% in Square (1) Bare Tool, (2 
-Ib 155 ft-lb No Batteries, (1) Charger (0) 90 Ah 2,100 RPM 1 ANNJ4 
7 y (1) Bare Tool, (2 
Yain Square 240 ft-lb 430 ft-lb Yes Batteries. (1) Charger (250Ап 3.200 RPM 4 60100 
-b 1,180 ft-Ib Yes 1) Bare Too = 1,800 RPM 3 48Х179 
Pin Detent Retainer 
155 ft-lb 245 ft-lb Yes NU ІСІҢ 2 er (220Ап 2400RPM 2 85FD72 
7 ү 
»" 170140 170 ft-lb ТЕТІ; Tor E (2)3.0Ah 2100RPM 1  4NNJ5 
үгіп Square Yes 1) Bare Too = 3,200 RPM 4 60Л93 
240 ft-lb 430 ft-lb Yes aut) Bare ЕТО (2) 5.0Ап 32008РМ 4 60JL92 
325 ft-lb 325 ft-lb No 1) Bare Too 3.0Ah 1,600 RPM 1 5МІР/І 
Compact Right Angle 
Friction Ring Retainer m 
| No 1 N Bare Too 3.0Ah 2,000 RPM 1 5WFT8 

36 in Square 44 ft-lb 44 ft-lb No E Ноа (2)3.0Ah 2,000 RPM 1 ANNJ7 
Full-Size Pistol Grip 
Friction Ring Retainer 

іп Square —740ftlb — 1,180 ft-lb CONES DS Charger (2)50Ah 1,8008РМ З  52YW97 
%in Square 780 ft-lb 1,250 ft-lb ves — p ll) Bare To (ЛЫ a (D50Ah  1800RPM — 3З  S2YW96 
Quick Change Hex Retainer : 

Asin Hex 590 ft-Ib 590 ft-lb Yes (1) Bare Too = 1,800 RPM 3 436186 
ТТ Е] ақа Е 
Г/л 14171 ПАЛІТ 
General Purpose = T-shank blade type 
Circular Saws 1. 

= Orbital and straight stroke 
= %" arbor = 1" stroke length 
» Adjustable cutting depth Right a 45° left to 45? right bevel range 


= 2 М" max. cutting depth © 0° Blade Side 
= 0° to 50? left bevel angle range SWFT1 
= Direct drive 
Blade Max. Cutting Cordless Battery Max. Item 
Dia. Depth @ 45 Deg. Tool Kit Contents Capacity Blade Speed No. 
Left Blade Side 
1 віп (1) Bare Tool 6.0 Ah, 9.0 Ah 3,700 RPM SWFT2 
19e in (1) Bare Tool 6.0 Ah,9.0Ah 3,700 RPM 5WFT3 
i (1) Bare Tool, (1) 
біп 1 іп Charger, (2) Batteries 5 Ah 3,700RPM 52YW95 
6 Y^ in 118 Bare Tool 6.0 Ап,9.0Ап 5,000 RPM — 48WA69 
6 V^ in EUM 5Ah 5,000RPM 52ҮХ10 
Right Blade Side 
5 Ys in 1% in (1) Bare Tool 6.0 Ап,9.0Ап 3,600 RPM SWFT1 


Cordless Rotary 


NoLoad Blowsper Impact Battery 
RPM Minute Energy Incl. 
D-Handle 
SDS Plus Chuck Type 
0 bpm to 14 ft-Ib No 
0 to 1200 400 bpm 1.5ft-lpb — 38XU33 
ee opm “15 ft-lb No 
ШОГЕН 
SDS Chuck Type 
0 bpm to y 
0 to 950 4,700 bpm 1.7 ft-lb No 
SDS Plus Chuck Type 
0 bpm to Я 
0 to 680 4,800 bpm 0.88 ft-lb No 
0 bpm to F 
0 to 950 4,700 bpm 1.7 ft-lb (2) 38XU33 
Obpmto 1.21-Һ (2) 38XU33 
0101350 5 000 bpm 129-6 (Оў 


4 Includes vacuum with HEPA filter. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


D-Handle 
5WFR4 


Brushless Capacity Stop Item 
Motor іп Concrete Rotation No. 
No 75 in No 5WFR4 
No іп Yes 52YW77 
No 75 in No 5WFR5 
Yes lin Yes 40K961 
Yes ¥ in No 436L84 
Yes 1in Yes 54PC60 
Yes Ve in Yes 55FD24 j 
Yes Te in Yes 55Е025 


= Top handle 


Cordless Tool Kit Contents 
Brushless Motor: No 
(1) Bare Tool, uL Charger (2) Batteries 
Bare 
Brushless -— Yes 
(1) Bare Tool 


n ki ? 71 E 


POWER TOOLS 
Makita 18V Cordless Tools 


Bare Tool 
60JL93 


Compact 
Right Angle 
Bare Tool 
5WFTS8 


Brushless 


Motor: No 
4NNK1 
Battery Item 
Capacity Strokes per Minute No. 
(2) 3.0Ah 0 to 2600 4NNK1 
= 0 to 2600 SWFR8 
— 800 to 3500 38XU29 


7 %" Blade Dia. 
48PR17 


Cordless Miter Saws 


= %" arbor size 
1 Sliding 
= Units require 2 18V batteries 


7 V?" BLADE DIA. 
= 47° left to 57° right 
miter angle range 
= 45° left to 45° right 
bevel angle range 
= 2 Ye" max. cut depth © 0° bevel 
= 8 36" max. cut width 
@ 45° miter 


= Max. speed 5700 RPM 


10" BLADE DIA. 

= 60° left to 60° right miter angle range 
= 48° left to 48° right bevel angle range 
= 3 5" max. cut depth © 0° bevel 

= 8 ^" max. cut width © 45° miter 

= Max. speed 4400 RPM 


Battery Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
7 % in Blade Dia. 
(1) Bare Tool — 48PR17 
10 in E Dus LO 
are Tool, 
Charger, (2) Batteries 5Ah 453628 
(1) Bare Tool, (2) Batteries 5Ah 453629 
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POWER TOOLS Scan. Order. Done. 


Makita 18V Cordless Tools Details on page A1. 

"T reir лад. E 

Whang Eri] Cordless 

Cordless Oscillating Tools 

Orbital Sander = 6000 to 20,000 24N062 

a Size: 5" Oscillations per minute 

; It в 

P dd LIT MEM — 

= 3^2" orbit di В umber 0 

= 32" orbit dia, Яна — - Oscillation Brushless Batteries Battery Item 
Angle Motor Includes Included — Capacity No. 


(1) 1% in Plunge Blade (BiM) 14ТРІ 
A-95255), (1) 120 Grit Sandpaper 
(A-95532-1), (1) 180 Grit Sandpaper 
No (A-95548-1), (1) Multi-Tool Adapter 2 (2) 3.0Ah 346805 
32° (196271-6), (1) Multi-Tool Adapter 
с (313249-6), (1) Sanding Pad, Multi-Tool, 


пет бұ 
П “ ТМ3000С, LXMT (А-95423), (1) Tool C 
Cordless Die & 201249 (1) 1 4 in Pung Blade ӨЛІ ЛІ (e 


А No 95255) (1) Mul. ool Adapter 1982718), 0 — _ 244062 
Angle Grinders = ay (ua Toat але пае } 

= Brushless motor 

= %-11 Spindle È 


Wheel Cordless Tool Item 
Dia. Safety Features Battery Incl. Kit Contents Brake Түйе Мо. 
Standard Head, Barrel Gri 
Paddle, without Lock-On Switch Function m гг! 
4 іп, Adjustable Guard, Anti-Restart, n A ЕСТІ 
Біп Brake, Lock-Off Switch (1) Bare Tool Electronic 401749 V "LE LL EI 
i Adjustable Guard, Anti-Restart, (1) Bare Tool, (2) А 
Sin Brake, Lock-Off Switch ` (2) 98XU33 Batteries, (1) Charger Electronic 401250 Cordless Cut-Out Tool 
Slide, with Lock-On Switch Function 
i " (1) Bare Tool, (2) Item 
4%in Adjustable Guard, Anti-Restart (2) 38XU33 Batteries, (1) Charger None — 401247 Collet Size Adjustable Depth Guide Cordless Tool Kit Contents Мо. 
5in Д Adjustable Guard, Anti- Restart — (1) Bare Tool None 401746 Жіп, Vi in Yes (1) Bare Tool 36HZ99 
justable Guard, ; 
Anti-Restart, Brake No (1) Bare Tool Electronic 401748 
n " k 7 7 т 18У 
< нЕ r І 
2 < Cordless 
A е Caulk Guns 
E А i 
і А » 66 іп/тіп. Max. p^ Bare Tool 
хт чым; dispensing speed 20UJ23 
an A pe LXT Shear For item 
Bare Tool Container Size гате Style Cordless Tool Kit Contents No. 
5WFR7 Cartridge с 
10 07 Ореп (1) Bare Tool 20UJ22 
Cordless Sheet Metal Open (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 52YW87 
2907 Enclosed (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 52YW98 
А Takita E Sausage Pack, Cartridge ] 
Nibbler & Gordless Shear MAKUC pm Enclosed (1) Bare Tool 20UJ23 
Чч Enclosed (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 52YW83 
Steel Stainless Cordless Tool Item 
Shear Style — Capacity Steel Capacity — Min. Radius Kit Contents No. 
LXT Nibbler 
16 ga 18 ga 1*4in (1) Bare Tool 45L122 
LXT Shear 
Double Cut 18 ga 20 ga {in (1) Bare Tool 5WFR7 
Л ki: 7 " Eri 
Cordless DOER 1417 18У 
= Bare tool Р 4 Battery Item 
Variable speed control utting Depth utting Width No Load RPM Included No. 
"vara P сого О їо %a in З йіп 14,000 АРМ № 346798 
Item 
Max. Air Flow Мах. Air Speed No. 
155 cfm 208 mph 20KR58 
473 cfm 120 mph 44YV60 


Л kita ЕСТІ 
Worklights & Radios 420074 


= Batteries not included 


53HY13 


Л ki 7 71 18V | 


Special Battery Pack Item с di V. 
Description Lumens Features Replacement No. 
Cordless Worklights " or ess acuums 
Wide Area Built-In USB, - Vacuum Battery Battery Item 
Lamp 610 IM Rubberized Soft Grip SRNA ABERA Capacity Includes Incl. — Capacity Мо. 
Wide Area 120 Im, un 4NNN2 and 34G804 Cordless Upright Vacuum 
Lamp 240 Im 4NNP2 egal Battery, Charger, Ivory Extension Attachment, Floor Yes = 14F055 
LEDW одот un ANNN2  40K964 9 Nozzle, Crevice Nozzle, Pre-Filter, Cloth Filter 
Pivot Head Vis gal (1) White Extension Attachment, (1) Floor Nozze, (1) | «45h. зд 5WFP4 
Item 9 Crevice Nozzle, (1) Pre-Filter, (1) Cloth Vacuum Filter Жай, 
Features No. Robotic Vacuum " 
Johsite Radios (2) Batteries, Boundary Tape, Charger, 
Auxiliary Port, Bluetooth(R), Clock Settings, % gal Standard Filte, Wireless Remote Control 38Х033 — 5.0Ah ӘЗНҮ12 
FM Mono/Stereo, Illuminated Buttons, MP3 420074 5% gal Boundary Tape, Standard Filter, No un 53HY13 
Compatible, Snooze Button, Volume Control 9 Wireless Remote Control 
688 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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POWER TOOLS 
Makita 12V Cordless Tools 


55FD36 
n и) 7 7 7 т 
Combo Kits 55FD37 
Included Included Other 
No. of} Included Fastening Saws & | Tools and Case Battery Item 
Tools| — Drills Tools Grinders | Accessories | Included | Capacity No. 
12V CXT 
¥% in Drill ; 
2 | (Compact, rnin lb) — | Tool Bag (2) 1.5 Ah — 55FD34 
1,700 RPM) 
Зв in Drill ; 
2 | (Compact, ЫБ" = — Tool Саѕе (2)2.0Ah 55Е035 
1,700 RPM) 
¥% in Drill Circular 
2 (Compact, — Saw (3% — Tool Bag | (2) 2.0Ah 55Е036 
1,700 RPM) in Dia.) 
Impact Driver 
36 in Drill (970 in-Ib), 
4 (Compact, | 38 in Impact — Flashlight | Tool Bag | (2) 1.5 Ап 55Е037 
1,700 RPM) Wrench 
(103 ft-Ib 
Ти " 7 ? 71 |12V | Pistol Grip 
Bare Tool 
Cordless Impact 48XT82 
a М" hex drive 
= Built-in light |: 
Cordless Number 
Max. Impacts Tool Kit Battery of Speed Item 
Torque Free Speed рег Minute Contents Capacity Settings No. 
Pistol Grip 
Brushless Motor: No 
(1) Bare Tool, Р 
i 3,500 (2) Batteries, (2) 2.0 Al 1 48XT69 
9/0in-b 2,600 RPM (dy charger 
3,500 (1) Bare Tool = 1 48XT82 
Brushless Motor: Yes 
(1) Bare Tool, h 
ms 1,600, 3,900 (2) Batteries, (2) 2.0A 2 52YW52 
1,200 in-Ib 3,000 RPM (1) Charger 
1,600, 3,900 (1) Bare Tool — 2 52YW53 
Right Angle 
(1) Bare Tool, 
530 in-Ib 2,000 RPM 3,000 (9 Batteries, (2) 2.0 Ah 1 420679 
(1) Charger 


48XT83 


nm ki 7 71 12V] 


Cordless Reciprocating Saws 


= 3300 max. strokes per тіп. = 1⁄2" stroke a Adjustable shoe 
a Straight stroke a Variable speed = Compact design 


Battery Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
(1) Bare Tool — 48XT83 
(1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 2 Ah 48XT70 
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Batteries & Chargers 
Number of Batteries Included 
1 2 
Battery Mfr. Item Mfr. Item 
Capacity Model No. Model No. 
Batteries 
1.5 Ah BL1014 4NNN1 — 
2Ah BL1021B 52КЕ43 | BL1021B-2 53KJ89 
2.6 Ah 193157-5 4М0М9 = 
4Ah = BL1041B-2 53KJ90 4NNN3 
Battery & Charger J 
2Ah |BL1021BDC1 53YK01 — 
Charger Mfr. Item 
Input Voltage For Use With Model No. 
Battery Charger 
120V AC 7.2V and 12V max CXT Li-lon Batteries DC10WB 4NNN3 
120V AC 12V Max CXT Li-lon Batteries DC10WD 46AD64 


Tuakita ЕРІП 4 
Cordless Pistol-Grip Drills 


= 3$" keyless chuck 

= 250 in.-Ib. max torque 

= 2 speed settings 

= 20+ drill mode clutch settings 
= Compact design 


Bare Tool 
52RX02 


5 


= Built-in light Іс. 
Мах. Мах. Battery Item 
Speed Torque Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
Brushless Motor: Yes 
ini (1) Bare Tool — 52RX02 
1500 RPM 28011-0 — уу Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0Ah 408108 
Brushless Motor: No 
" (1) Bare Tool = 55FD39 
1,700 АРМ  250imlb — үу ваге Tool, (2) Batteries, (1) Charger — (2) 2.0 АҺ — 55FD38 


n ki 7 74 12V | 


Cordless Impact 
Wrenches 


a Friction ring retainer 
= Compact design 


54XT12 


= Built-in light - 
Cordless Number 
Fastening Breakaway Tool Kit Battery ofSpeed Item 
Drive Size — Torque Torque Contents Capacity Free Speed Settings Мо. 
Pistol Grip 
Brushless Motor: No 
(1) Bare Tool — 2,600 RPM 1 54ХТ13 
i i T (1) Bare Tool, 
Yin Square 44440 90ftlb (2) Batteries, (2)2.0Ah 2600RPM 1 54ХТ12 
(1) Charger 
Brushless Motor: Yes 
(1) Bare Tool — 2,400 RPM 2 55FD33 
i » p (1) Bare Tool, 
Yin Square 120448 — 210ftlb (2) Batteries, (2)2.0Ah »400RPM 2 55Е032 
(1) Charger 
Right Angle 
Brushless Motor: No 
% in Square 44 ft-lb 44ft-lIb (1) Bare Tool — 2,000 RPM 1 420082 
лака, Eri] 
52AZ26 


Cordless Circular Saws 


= %6" arbor 

= Direct drive 

= Max. blade speed 1500 RPM 
= Adjustable cutting depth 

= 1" max. cutting depth @ 0° 

= %" max. cutting depth @ 45° 
= 0° to 45° right bevel 


angle range 
Blade Battery Item 
Dia. Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
3 %in (1) Bare Tool 6.0 Ah, 9.0 Ah 52А726 
$ (1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 2 Ah 48X171 


POWER TOOLS 
Bosch 18V Cordless Tools 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Ө BOSCH [18V| 
Batteries & Chargers 


» Lithium-ion battery chemistry 


Number of Batteries pus 


1 


Battery Mfr. Item Mfr. Item 
Capacity | Model No. Model No. 
18V SlimPack Batteries 
2 Ah BAT612 220К20 | BAT612-2PK  19TR97 
CORE18V Batteries 
4Ah  |GBA18V40 55ЕХ99 — 
8Ah  |GBA18V80 55ЕҮ0І — 


CORE18V Battery and Charger 


de 


4Ah —  |GXS18V-11N25 55ЈЕ14 49WL53 
For Battery No. of Charging Charger Battery Capacity Mfr. Item 
Chemistry — Ports Рокі Voltage Class — Charged in 1-Hour Model No. 
Slagle Port charging 
i-lon (1) 14.4V/18V — Rapid 6 Ah BC1880 49WL53 


Ө BOSCH 5 


Cordless Pistol-Grip Drills 


5JD93 


» 1/2" keyless chuck 
» Brushless motor 


a Anti-kickback clutch 
= Compact design 


Sze 


Ө BOSCH 
Cordless 


Combo Kits 


= Includes carrying bag 


462R99 


> 


Included Other 
No. of Fastening Included Tools and | Battery Item 
Tools Included Drills Tools Saws & Grinders | Accessories | Capacity Мо. 
Y» іп Hammer ; 
2 | Drill (Compact, ШЕП КШ = — | (2)4.0 Ah 108CF5 
28,500 BPM) А 
ree 
"d Pane Impact Driver = — | (2)4.0 Ah 108CF4 
1,900 RPM) (1,800 in-Ib) 
¥% in Drill ; 
2 | (General Purpose, трас wb) = — | (2)2.0 Ah 462R99 
1,700 REM) B с 
V in Drill (Compact, Impact Driver ompact i 
4 1,700 PRM) (1,600 in-Ib)| Reciprocating Saw | Work Light | (2) 2.0 Ah. 462706 


= 2 speed settings a Built-in light 
Max. Max. Battery Number of Item 
Speed Torque Cordless Tont Kt Contents Capacity — Clutch Settings No. 
: are Tool, | 
1,700 RPM 480 in-Ib Batteries, (1) Charger (2)1.5Ah 20+ Drill Mode 446Р32 
1,900 RPM 535 in-Ib (1) Bare Tool — 20 + Drill Mode 462895 
н (1) Ваге Тоо! 25 + Drill Mode 462896 
2,100 RPM 755 іп-Іһ (1) Bare Tool, (2) (2)4.0Ah 25+Drill Mode 550093 


Batteries, Bateries. (1) Charger 7075705500000 Charger 


Bare Tool 
45MW63 


Ө BOSCH [18V] 


Cordless 
Impact Drivers 


“ТЖ 


197МУ6 
= Straight drive = З speeds = Built-in light 
Drive Max. Impacts Cordless Tool Battery Item 
Size — Torque Free Speed per Minute Kit Contents Capacity No. 
Brushless Motor: No 
"en 500 ft-lb — 1,900 RPM 2,000 (1) Bare Tool — 45MW63 
Brushless Motor: Yes 
yin 1:800 in-Ib 3,400 RPM 4,000 (1) Bare Tool — 55JE16 
Hex 1,800 inib 3400RPM 4000 2 Bare Tool, (2) (2)4.0Ah 662Х48 
ч : : Batteries, (1) Charger i 
me (1) Bare Tool, (1) 
Уп 1,600 in-lb 2,800 RPM 3,600 Battery, (1) Charger (1)2.0Ah 499052 
Square, ind (1) Bare Tool, (1) 
TA in 1,800 in-lb 3,400 RPM 4,200 Battery, (1) Charger (1) 4.0Ап  197MV3 
Hex 1,800 in-Ib 3,400 RPM 4,200 (1) Bare Tool = 197MV4 
4,800 in-lb 3,400RPM 4,200 4) Bare Tool, (2) (>) go ah  197MV6 


Ө BOSCH 


Cordless Rotary 


Hammers 


= SDS-plus chuck 
= 2%" core bit capacity 


Batteries, (1) Charger 


780U16 


Ф Ф 


Махітит Blows Impact Capacity Item 
Speed perMinute Energy in Concrete Includes No. 
Soft-Grip 
0 bpm to (1) Auxiliary Handle, (1) Depth Gauge, 
1,800 RPM 5100 bpm 1.5 ft-lb — (1) GBH18V-21 18V Brushless SDS- 794087 
plus Bulldog 34 in Rotary Hammer 
D-Handle 
500 RPM 2-900 bpm АЗЫ — 1'4in Auxiliary Handle 61DD25 
(2) 18V CORET 8 Lithium-lon 
0 to 4,350 ; 8.0 Ah PROFACTOR Performance 
= bpm 1.9 ft-lb Тіп Batteries, Auxiliary Handle, Carrying 780016 
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Case, Charger, Depth Gauge 


Find even MORE on Grainger.com? 


Chuck Drill 

= Max. speed 1900 RPM 
= Max. torque 535 in.-Ib. 
= 2 speed settings 

= Brushless motor 

» Built-in light 

Includes 72” keyless metal chuck, 1⁄4” hex 
bit holder with quick release, right-angle 
attachment, and offset-angle attachment. 


Max. Battery Item 
Torque Max. Power Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
535 in-Ib 573 UWO (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 4.0 Ah — 56ED13 


@ BOSCH 


Cordless Impact 


Wrenches 


= Fastening torque 500 ft.-Ib. 
= Breakaway torque 500 ft.-Ib. 
= Free speed 1900 RPM 


Bare Tool 
61DD31 


Battery Item 
Drive Size Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
Standard Pistol Grip 
Friction Ring Retainer 
34 in Square (1) Bare Tool = 61DD31 
Quick Change Hex Retainer 
i (1) Bare Tool, (2) 
7As in Hex Batteries, (1) Charger (2) 4.0 Ah 55JE06 
Ө BOSCH 18V Bare Tool 
Cordless rns 
a 12" keyless chuck 
Blows Max. Battery Item 
No Load RPM per Minute Torque Battery Incl. Capacity No. 
0 to 480/0 to 2100 0 to 31,500 155 іп-Іһ No — 462R94 
0 to 600/0 to 1900 0 to 28,500 535 in-Ib No — 462R93 
0 to 1900 0 to 28,500 535 in-Ib 55EX99 4.0 Ah 55JD91 
0 to 2100 0 10 31,500 755 in-Ib 55EX99 4.0 Ah 55JD92 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


POWER TOOLS 
Bosch 18 & 12V Cordless Tools 


(à) BOSCH 
Cordless 
Oscillating Tool 
» 8000 to 20,000 

oscillations per min. 


= Brushless motor 
= Accessory free 


ЖИН ді 


tool change 
= Bare tool 
Oscillation Cordless Tool Item 
Angle Includes Kit Contents No. 
28^ (1) 1 V in Plunge Blade, (1) Accessory Box (1) Bare Tool 54EF61 


54EF80 


45MW58 


@ BOSCH 
Cordless Jobsite Lights and Radio 


Base Light Output Item 

Item Style Mode Lumens No. 
Floodlight Swivel High 1,900 Im 54EF80 

Rechargeable А 
Worklight Hook High 300 Im 423N75 
LED Worklight Floor Stand with Handle High / Medium / Low 42 m 48XY50 
AM/FM Radio with 20 FM and 10 AM Presets, Bluetooth 

Jobsite Radio Connectivity Up to 150 ft, Equalizer Customization, Four- 45MW58 


Way Power Outlets, Four-Way Speakers and Subwoofer, 
Illuminated LCD Display, Weather and Dust Resistant 


462R88 


Ө BOSCH [12V] 


Batteries & 
Chargers 


a Lithium-ion batteries 


Number of Batteries Included 


Battery Mfr. Item 
Capacity Model No. 
12V MAX Batteries 
2 Ah BAT414 22DK17 
3 Ah GBA12V30 462R87 55JE03 
6 Аһ GBA12V60 462R88 
12V MAX Battery & Charger 
2Ah GXS12V-01N12 55JE04 
Charger Mfr. Item 
Input Voltage For Use With Model No. 
Battery Charger 
120V AC Bosch 12V Batteries: 220К17, Mfr. No. ВАТ414 — GAL12V-20 55ЈЕОЗ 
NN 
Ө BOSCH [12У] 
No. of Included Battery Item 
Tools Included Drills Fastening Tools | Case Included Capacity No. 
¥ in Drill (Compact, | Impact Driver 
2 1,300 RPM) (930 in-Ib) Contractor Bag (2) 2.0 Ah 19TT04 
38 in Hammer Drill Impact Driver 
2 (19,500 BPM) (930 in-Ib) Contractor Bag (2) 2.0 Ah 19TT06 
Impact Driver 
2 (930 in-Ib), Carrying Bag (2) 2.0 Ah AWLH7 


Screwdriver 
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Ө BOSCH 


Cordless Jigsaw 

= Top Handle 

= T-shank blade 

= Variable speed 

= Orbital stroke 

= 1" stroke length 

= 45° left to 45° right bevel range 


Cordless Tool Kit Contents Strokes per Minute 


(1) Bare Tool 0 to 2700 


Ө BOSCH [18V] 
Cordless Angle 


= Standard head 49WL54 
= Barrel grip 
= 4 1?" wheel dia. 
= Bare tool 
Brushless Item 
Safety Features Motor Includes No. 
Slide, with Lock-On Switch Function 
Anti-Restart, Lock-Off Switch, Tether Capable No ç Grinding Disc Vibration дол 


Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Anti- ү Vibration Control Auxiliary 


Restart, Brake, Lock-Off Switch, Tether Capable Handle, Wheel Guard 942774 
Paddle, with Lock-On Switch Function RE En 
Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart, Yes Grinding Disc, Vibration 462884 


Lock-Off Switch, Tether Capable Control Handle, Wheel Guard 


Ө BOSCH 
Cordless Planer 


= Bare tool 
= Counterbalanced blade system 
= Chip ejection button 


Cutting Depth Cutting Width No Load RPM No. 
0 to 564 in 3% in 14,000 RPM 34G798 
ТЕ; 
© BOSCH [12V] 


Cordless 
Pistol-Grip Drills 


= 3$" keyless chuck 

= 2 speed settings 

= 20 chuck settings 

a Anti-kickback clutch 


= Built-in light 
Max. Battery Item 
Torque Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
265 in-lb (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah SEEW6 
300 in-Ib (1) Bare Tool = 55JE01 
19тто4 


ә 
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POWER TOOLS 
Bosch 12V Cordless Tools 


780U13 


©) BOSCH [12V] 
Cordless Screwdrivers 


» Pistol grip » Adjustable clutch = 2 speed settings 
= V4" hex drive = Reversible » Built-in light 
» 1300 RPM free speed — » Variable speed 
Max. Battery Item 
Torque Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
Brushless Motor: No 
265 in-Ib (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah SEEWS 
Brushless Motor: Yes 
А (1) Bare Tool 180013 
300 Ini (2) Batteries; (1) Charger ы 780014 


ғ 


E 


Ө BOSCH [12V] 


Cordless 
Hammer Drills 


= Keyless chuck 
= 2.0Ah battery capacity 
Battery 


Included/ Item 
Bare Tool Battery Incl. No. 


(2)22DK17  19TT41 


No Load Blows Max. 
Chuck Size RPM per Minute Torque 


in 003800 0019200 265in-p Battery, 


130 


Ө BOSCH |12У| 
Cordless Reciprocating Saw 


= 3000 max. strokes per min. = %6" stroke 
= Variable speed в Straight stroke 


a Vibration reduction 
= Compact design 


Battery Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 2 Ah 19TT42 
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EE 


14" Chuck Size 
423N73 


(7) = 


(< m Bb 
Ө BOSCH [12V| ҹә vü 


Cordless Interchangeable 
Chuck Pistol-Grip Drills 


a Keyless chuck = 2.0Ah battery capacity 

= 20+1 position adjustable chuck в Built-in light 

= 2 speed settings 
Max. Max. 
Speed Torque 


м in Chuck Size 
Brushless Motor: No 


Cordless Tool Item 
Kit Contents Includes No. 


(1) Bare Tool, (1) Keyless Chuck Attachment, (1) Locking 
1,300 RPM 265 in-Ib a Batteries, it Holder Attachment, (1) Offset Angle — 423N73 
(1) Charger Attachment, (1) Right Angle Attachment 
Brushless Motor: Yes 
1) Carrying Bag, (1) Keyless Chuck 
(1) Bare Tool, PEEL] (1) Locking Bi 
X H И g Bit Holder 
1,750 RPM 300 in-Ib ды Attachment, (1) Diet Anda Attachment, 56ED15 


(1) Right-Angle Attachment 


Ө BOSCH [12V] 
Cordless Impact 


Drivers 
a Straight drive "а" Hex 
= Pistol grip Drive Size 


= 2600 RPM free speed exin 


= 3100 impacts per min. 


= Built-in light 
Max. Battery Number of Item 
Torque Cordless Tool Kit Contents Capacity Speed Settings No. 
Y4 in Hex Drive Size 
Brushless Motor: No 
930 in-lb (1) Bare Tool = = 780U15 
(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger — (2) 2.0 Ah 1 6YHR3 
Brushless Motor: Yes 
975 in-lb (1) Bare Tool == 2 784024 
(1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 49WL57 
36 in Square Drive Size 
Brushless Motor: Yes 
85ft-Ib (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.0 Ah 2 49WL59 


Ө BOSCH [12V] 


Cordless Vacuum 
= Bare tool 
Vacuum Item 
Capacity Includes No. 
% gal (1) Crevice Nozzle, (1) Exact-Fit Insert Tray, (1) Micro Filter 36WH89 
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POWER TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Ingersoll Rand 20V Cordless Tools 


ан» Ingersoll Rand FEM 
20V Batteries & Chargers Number of 


Batteries Included 


» Lithium-ion batteries 1 
Battery Mfr. Item 
For Battery Charging Charger Mfr. Item Capacity | Model No. 
Chemistry Рог Voltage Class Model Мо. 10/20 Batteries Charger 48КТ05 
Single-Port Charging 2.5Ah | BL2012 48КТ05 401R80 
Li-lon (1)12V/20V — Standard BC1121 401880 5 Ah BL2022 48КТ06 


M 


(НО „осоп Rand EM 
20V Cordless Combination Kit 


= Contractor bag included 


No. of Battery Item 
Tools Included Drills Included Fastening Tools Capacity No. 
10/20 Battery 


2 Ve in Drill (General Purpose, 1,800 RPM), 1⁄2 in Impact Wrench (780 ft-Ib) (2) 5.0 Ah 20UJ14 


%- ee Va 
Compact, - J - 
Friction Ring 
Retainer 
493F32 
Full-Size, 
Friction Ring 


Retainer 
21VK53 


Compact, Pin 
Detent Retainer 


20V Cordless Impact Wrenches sena? GID ingerson rand 20V | 


= Built-in light 
Battery Number of Item 
Drive Size Fastening Torque Breakaway Torque Cordless Tool Kit Contents Capacity Free Speed Speed Settings No. 
Compact 
Brushless Motor: Yes 
% in Square 365 ft-lb 550 ft-Ib (1) Bare Tool, (2) Battery, (1) Charger, (1) Bag ШЕ 2,100 ВРМ = 52CM08 
Compact, Friction Ring Retainer 
Brushless Motor: No 
170 ft-lb 170 ft-lb (1) Bare Tool = 1,850 RPM Continuous 33UH03 
36 in Square 170 ft-lb 170 ft-lb (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 2.5 Ah 1,850 RPM Continuous 33UH04 
180 ft-lb 180 ft-Ib 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.5 Ah 1,850 RPM Continuous 33UH05 
160 ft-lb 160 ft-lb (1) Bare Tool 1.5Ah 1,900 RPM Continuous 19TG39 
160 ft-lb 160 ft-lb (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 1.5 Ah 1,900 RPM Continuous 19TG40 
170 ft-lb 170 ft-lb (1) Bare Tool = 1,850 RPM Continuous 33UH06 
¥ in Square 170 ft-lb 170 ft-lb (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 2.5 Ah 1,850 RPM Continuous 33UH07 
4 175 ft-lb 175 ft-lb 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.5 Ah 1,900 RPM Continuous 197641 
180 ft-lb 180 ft-lb 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 2.5 Ah 1,850 RPM Continuous 33UH08 
780 ft-lb 780 ft-lb (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 3.0 Ah 1,900 RPM Continuous 21VK54 
780 ft-lb 780 ft-lb 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.5 Ah 1,900 RPM Continuous 24K079 
Brushless Motor: Yes 
% in Square 295 ft-lb, 365 ft-lb 400 ft-lb, 550 ft-Ib 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (1) 2.5Ah, (1) 5.0Ah 2,100 RPM 4 784P21 
365 ft-lb 550 ft-lb (1) Bare Tool = 2,100 RPM 4 784P20 
295 ft-lb, 365 ft-lb 400 ft-lb, 550 ft-lb 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (1) 2.5Ah, (1) 5.0Ah 2,100 RPM 4 784P23 
365 ft-lb 550 ft-lb (1) Bare Tool = 2,100 RPM 4 184P22 
^ in Square 1,000 ft-Ib 1,000 ft-Ib (1) Bare Tool = 1,900 RPM 2 493F31 
1,000 ft-Ib 1,500 ft-Ib (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 3.0 Ah 1,900 RPM 2 493F29 
1,000 ft-Ib 1,500 ft-Ib 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 5.0 Ah 1,900 RPM 2 493F30 
1,000 ft-Ib 1,000 ft-Ib 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 3.0 Ah 1,900 RPM 2 493F32 
Compact, Pin Detent Retainer 
Brushless Motor: Yes 
36 in Square 365 ft-lb 400 ft-lb (1) Bare Too! E 2,100 RPM Continuous 52CM05 
365 ft-lb 550 ft-lb 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 3.0 Ah 2,100 RPM Continuous 55NJ48 
365 ft-lb 400 ft-lb (1) Bare Too — 2,100 RPM Continuous 52CM06 
365 ft-lb 550 ft-lb (1) Bare Too = 2,100 RPM Continuous 55NJ47 
Үзіп Square 365 ft-lb 550 ft-lb 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 3.0 Ah 2,100 RPM Continuous 55NJ49 
1,000 ft-lb 1,500 ft-lb (1) Bare Too! = 1,900 RPM 2 493F33 
1,000 ft-Ib 1,500 ft-lb 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 3.0 Ah 1,900 RPM 2 55NJ54 
34 in Square 1,500 ft-Ib 1,500 ft-Ib (1) Bare Too! = 1,900 RPM 2 55NJ51 
1,500 ft-Ib 1,500 ft-Ib 1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 3.0 Ah 1,900 RPM 2 55NJ52 
Full-Size, Frictlon Ring Retainer 
Brushless Motor: No 
У in Square 780 ft-lb 780 ft-lb (1) Bare Too — 1,900 RPM Continuous 21VK53 
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POWER TOOLS 
Ingersoll Rand 20 & 12V Cordless Tools 
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АН һәезол капа ЕП 
20V Cordless Pistol-Grip Drill 


= 1⁄2" keyless chuck 
» Continuous speed 
= 1800 RPM max. speed 


= 700 in.-Ib. max. torque 
= 154 drill clutch settings 


Item 
Cordless Tool Kit Contents No. 
(1) Bare Tool 22MC26 


35" Square Drive 


Bare Tool 
ан» Ingersoll Rand Е Е 
20V Cordless Ratchets 


= 225 Free Speed RPM а 54 ft.-lb. fastening 


= 1 56" head width torque design 
= Ball detent retainer 
Battery 
Cordless Too! Kit Contents Capacity 
35 in Square Drive 
(1) Bare Tool 1.5Ah 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 2.0 Ah 
(1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries (2) 2.0 Ah 
% in Square Drive 
(1) Bare Tool 1.5Ah 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 2.0 Ah 
(1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries (2) 2.0 Ah 


(ЙН „соп капа ЕСІП 
12V Cordless Combination Kit 


Included Other 

Included | Fastening | Tools and Case Battery 
No. of Tools Drills Tools Accessories | Included Capacity 
10/12 

in pri Impact Driver 

¥ in Drill 

(Compact, (75 feb), А Sander Tool Bag | (2) 2.0Ah 

1,600 RPM) 

: (260 RPM) 
694 GRAINGER. 
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в Straight handle 


Item 
No. 


22MC20 
22MC?1 
22MC22 


22MC23 
22MC24 
22MC25 


Item 
No. 


401R84 
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ан» Ingersoll Rand EN 
20V Cordless Impact Drivers 


= V4" hex drive = Straight drive 
= 160 ft.-Ib. max. torque = Continuous speed 


= Free speed 1900 RPM = Pistol grip 
= 2800 impacts per minute = Built-in light 
Battery Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
(1) Bare Tool = 19TG33 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 2.5 А 19TG34 
(1) Bare Tool, (2) Battery, (1) Charger (2) 2.5 Ап 19TG35 


ан» Ingersoll Rand 


[12V 
12V Battery 
& Charger 
a Lithium-ion battery 


Charger 
IQV12 
Number of 401R80 
Batteries Included 20UJ09 
1 
Battery | Mfr. Item For Battery Charging Charger Mfr. Item 
Capacity, Model Мо. Chemistry Port Voltage Class Model No. 
10/12 Single-Port Charging 
2Ah | BL1203 20UJ09 Li-lon  (1)12V/20V Standard —BC1121 401880 


22MC21 


em ELM 


12V Cordless Ratchets (9). „гк ЕРІ 


= 1%" head width = Free speed 260 RPM 
= 30 ft.-Ib. fastening torque = Pin detent retainer 
= V?" side to center a In-line handle design 


Battery Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
¥ in Square Drive 
(1) Bare Tool 1.5Ah 22MC20 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) 2.0 Ah 22MC21 


(1) Charger 


X 


dm Ingersoll Rand 12V | 


12V Cordless 
Reciprocating 
Saw 


a 4" stroke 

= 3300 max. spm 

» Straight stroke 

= Variable speed 

= Adjustable shoe 

» Vibration reduction 
= Compact design 


Battery Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 
(1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 2Ah 401R89 
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Batteries & Chargers 
a Lithium-ion batteries 
Number of Batteries Included 
1 2 


Battery Mfr. Item Mfr. Item 
Capacity | Model No. Model No. 
20V MAX Batteries 
2 Ah PCC682L 322054 = 
4Ah PCC685L 250768 PCC685LP 53KJ72 


Charger 
32ZU55 


For Battery Charging Charger Battery Capacity Mfr. 


Chemistry Port Voltage Class Charged in 1-Hour 


Single-Port Charging 


Li-lon (1) 20V Standard 2 Ah 


21RV39 { 
=“ 


ew 
Combo Kits 


Included 


of Fastening | Included Saws 
Tools, Included Drills Tools & Grinders 
іп Drill ; 
Full-Size 
2 (General RPM Reciprocating Saw 
V in Drill ; 
2  |(General Purpose, C400 ШЫ 
1,500 RPM : 
Vb in Drill ; 
2  |(General Purpose, as ШЫ 
1,500 RPM) : 
V in Drill Circular Saw (5 % 
4 (General Purpose, — in Dia.), Full-Size 
1,500 RPM) Reciprocating Saw 


Bare Tool 


Cordless 3oRV98 


Hammer Drills 
= 15" chuck 


Blows Max. 
No Load RPM рег Minute Torque Battery Inc 
Brushless Motor: Yes 


40AL40 
Other 


Tools and | Case 
Accessories Included 


Tool Bag 


— Tool Bag 


Work Light |Tool Bag 


Battery Included/ 
1. Bare Tool 


0 to 1500 Oto 25,500 265 in-Ib Mfr. No. PCC681L Battery Included 


Brushless Motor: No 
0 to 400/0 to 1600 Oto 27,200 255 in-Ib No 


Cordless Jigsaw 

= T-shank blade = 24" stroke 

= Variable speed = 0 to 2500 spm 

= Orbital stroke а 45? left to 45? right 
bevel angle range 


Item 
Cordless Tool Kit Contents No. 
(1) Bare Tool 25DT64 
PORTER + CABLE. 
Cordless Circular Saw 
= 5" arbor = Left side blade 
= Direct drive = Bare tool 
Blade Max. Cutting 
Dia. Depth @ 0 Deg. Bevel Angle Range 
6 ^in 2 Vin 0° to 50° Left 


Bare Tool 


Item 


Model No. 
PCC692L 322055 


Battery Item 
Capacity No. 


(105. 206V97 


(205 21RV39 


@) 13 декет 


@) 13 алыш 


Battery Item 
Capacity Мо. 


1.3Ап 49ЕМ10 


2.0Ап 30RV98 


Item 
Max. Blade Speed No. 
4,000 RPM 25DT63 


POWER TOOLS 
Porter Cable 20V Cordless Tools 


Cordless 
Pistol-Grip Drills 


a V?" keyless chuck 


= Brushless motor ( 7 
= 2 speeds [i 
» Built-in light 


49EN13 


Max. Cordless Tool Battery Number of Item 
Speed Max. Power Kit Contents Capacity — Clutch Settings No. 
1,500 RPM 283 UWO (1) Bare Tool 1.3Ah 18 + Drill 20GV96 

(1) Bare Tool, 
1,800 RPM 370 MWO (2) Batteries, (2) 1.5 Ah 18 « Drill 49EN13 
(1) Charger 


Cordless Impact Wrenches 


= Keyless chuck 

= ^" square drive 

a Friction ring retainer 

= 330 ft.-Ib. fastening torque 
= 330 ft.-Ib. breakaway torque 
= Free speed 1700 RPM 


Bare Tool B 


= Built-in light 49ЕМ07 
Battery Item 
Cordless Tool Kit Contents Capacity Мо. J 
(1) Bare Tool — 49EN07 We att 
(1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger (1) 4.0 Аһ 49ЕМ08 a 


Cordless Impact 
Drivers 


= 1⁄4" hex drive 
= 3100 impacts per min. 
= Straight drive 


= 1 speed 

= Pistol grip 

= Built-in light 
Max. Battery Item 
Torque Free Speed Cordless Tool Kit Contents Capacity No. 


Brushless Motor: No 
1,450 in-Ib 2,900 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger (2) 1.5 Ah 218023 
Brushless Motor: Yes 
1,400 in-Ib 2,700 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries (2) 1.5 Ап 49EN14 
1,450 in-lb 2,800 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries, (1) Charger — (2) 1.5 Ah  53KJ68 


Cordless Reciprocating Saw dme 


= Full size Max. Strokes Cordless Tool Item 
a Straight stroke Stroke Length per Minute Kit Contents No. 
a Variable speed 1in 3,000 (1) Bare Tool 25DT62 
PORTER + CABLE. а 
vuponrR ©}. 
Cordless DE 
Oscillating Tool | 


= 8000 to 18,000 NES a “е 
oscillations per min. 


= Accessory free tool change 


= Bare tool 
Item 
Oscillation Angle Includes No. 
o (1) PC3005 Sanding Platen, (1) PC3010 Precision Wood 
28 Blade, (1) PC3012 Bi-Metal Blade (8) Sanding Papers 250165 
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POWER TOOLS Scan. Order. Done. = 
Corded & Cordless Screwdrivers & Screw Guns Details on page A1. E 


Cordless Screwdrivers 22218) DREMEL | Рапавопіс. 


Tools accept interchangeable screwdriver bits, and they can rotate screws without overdriving them, snapping them, or stripping 
the screwhead. Models run on brand-specific batteries and don't require a corded power source. 


Dewalt 
24WY33 | 
Мах. Battery Built-In Item 
Drive Size Torque Free Speed Cordless Tool Kit Contents Includes Capacity — Clutch Type Light Series No. 
DeWalt 
г 8V DC, Pivot, General Purpose Screwdriver 
inH in- (1) Bare Tool, (1) i Adjustable " 
e—/À uu Yain Hex 23 in-lb 430 RPM Battery, (1) Charger Kit Bag (1) 1.0 Ah Clutch Collar Yes 8V МАХ“ 24WY32 
"i Yin Hex  23in-b — 430 RPM (1) Bare Tool, (2) Batteries. Hour Cramer ()1An  AdiUSable — vec — gyMAX« 24WY33 
Dremel Batteries, (1) Charger Kit Bag, боот тат d Clutch Collar 
780U17 с : " н | т 
уіп Нех 23 іп-р 430 RPM Battoies (1) charg " Kit Bag (2)1Ah Direct Drive Yes © 8VMAX*  30RV67 
Dremel 
3.6V DC, Straight, USB Rechargeable Electric Screwdriver 
mE Hex — 5in-Ib 360 RPM (1) Battery; (1) Charger — 3.6Ah — — HSES 780017 
ein 
Ф ас) 18V DC, Pistol Grip, General Purpose Screwdriver 
Fein (1) Depth Stop, (1) Hook, (1) 
346EX0 Yain Hex 266in-lb 1,700 RPM (1) Bare Tool Insert for Hexagon Bolts SW — Shut-off — — 346EX0 
8, (1) Plastic Carrying Case 
Panasonic 
2.4V DC, Pivot, General Purpose Screwdriver 
— 35in-lb — 400 RPM (1) Bare Tool, (1) Battery Battery Pack (1)2.8Ah Adjustable Yes Standard 22ЕС17 
3.6V DC, Pivot, General Purpose Screwdriver 
ЖЕ mo (1) Bare Tool, (2) (2) Battery Packs, А 
А 39 in-Ib 600 RPM Battéries, (1) Charger Carrying Case, Charger (2)1.5Ah Adjustable Yes Standard — 22EC14 
roto 


4V, Straight, General Purpose Screwdriver 
Storage Box, USB-C 
Panasonic Aim — 8in-b — 300RPM (1) Bare Tool; (1) Charger тато Саре, 13) 2.0 Ah = Yes N 787009 
22EC14 in Premium $2 Bits 


"ЕШШ Corded Production Screwdrivers E -— 


Inline a М" drive size Tools accept interchangeable screwdriver bits to install/remove screws more е quickly thah manual screw- 
40TP95 S 
= Reversible drivers. Inline models align the bit-holding chuck with the tool body for use in tight spaces. Pistol-grip 
» Variable speed models keep the tool steady and control the pressure applied to the bit during driving. 
— 
4 Нет 
Torque Range Free Speed Throttle Type Clutch Type Includes Brand No. 
Inline 
Inline 20/30V DC 
0.9 in-Ibto 4.9 in-Ib 1,000 RPM Lever Adjustable Torque 4 mm Round Bits Asg 40TP87 
3Y475 T 1.8 in-lb 10 10.6 in-Ib 900 RPM Lever Shut-Off (3) Bits, Hex Wrench, Power Cable Asg 40ТР94 
a 1.8in-Ibto 15 in-Ib 700 RPM Lever Shut-Off (2) Bits, (2) Torque Springs, Power Cable, Replacement Brushes Asg 40TP88 
2.2 in-Ib їо 11.5 in-Ib 900 RPM Lever Shut-Off (3) Bits, Power сав, Replacement Brushes Asg 40ТР91 
2.7 in-Ib to 14.2 in-Ib 900 RPM Lever Adjustable Torque (2) Torque Springs, (3 Bits, Power Cable, Replacement Brushes Asg 40TP89 
"3 2.7 in-Ib to 14.2 in-Ib 900 АРМ Pushto Start Adjustable Torque (2) Torque Springs, (3) Bits, Power Cable, Replacement Brushes Asg 40TP93 
ka 2.7 in-Ib to 22.1 in-lb — 90 RPM Lever Adjustable Torque (2) Torque Springs, (3) Bits, Power Cable, Replacement Brushes Asg 40ТР92 
* 6.2 in-Ib to 31 in-Ib 700 RPM Lever Shut-Off (УВ Bits, Hex Wrench, Power Cable Asg 40TP95 
24V DC 
4 i 0.5 in-Ib to 10.44 in-Ib 700 RPM Lever Shut-Off 1.5 m Cable, Hanger Bail, Two Bits Ingersoll Капа 3JD53 
wi о 9 in-Ib 650 RPM Lever Shut-Off 1.5 m Cable, Hanger Bail, Two Bits Ingersoll Rand 3Y475 
11 
44 in-Ibto6in-Ib 2,000 RPM  Inline-Push Shut-Off 2) Bits, (2) Brushes, Hanger Bail Ingersoll Rand 3Y472 
44 in-lbto17in-lb 1,000 RPM  Inline-Push Shut-Off 2) Bits, (2) Brushes, Hanger Bail Ingersoll Вапа 3Y474 
10 in-Ib to 26 in-Ib 700RPM Inline-Push Shut-Off (2) Bits, (2) Brushes, Hanger Bail Ingersoll Rand 3Y473 
Pistol Grip 
115V AC 
15 in-Ib to 40 in-Ib 400RPM Inline-Push Shut-Off (2) Bits, (2) Brushes, Hanger Bail Ingersoll Rand 3Ү477 
“s DeWALT | senco) 
Corded Screw Guns 
pice = 1⁄4" drive size An adjustable nose sets the drive to fasten screws to a consistent depth. Their clutch automatically disen- 
» Variable speed gages the drive at the set depth to prevent overdriving. Drywall screw guns set screw heads flush with 
» Reversible the drywall paper surface. Metal-fastening screw guns drive sheet metal screws and other metal-to- 
P B8 = 120V АС metal or metal-to-wood fasteners. They provide more torque than drywall screw guns. Subflooring screw 
Drywall | guns have an extension which allows the user to operate the device from a standing position to reduce 
6KX33 back strain and speed screw installation. They're sometimes used for installing decking and drywall ceilings. 
Item 
Free Speed Torque Range Current Clutch Type Includes Brand No. 
Drywall Screw Gun 
2,500 RPM — 132in-IDb 62А Ашо Adjustable #2 Bit p And Holder, Set and Forget Nose Piece, Soft Grip DeWalt — 4LF80 
Metal 2,500RPM  132in-b 65А Positive 2-Finger Trigger Switch, Helical Cut Steel, Heat-Treated Gears DeWalt 4LF91 
Fastening 2,500RPM — 132in-lpb 65А Standard #2 Bit Tip And Holder, Metal Gear Housing Set, Set and Forget Nosepiece, Soft Grip — DeWalt 4LF90 
LF. 2,500RPM —132in-b 65А Positive 2-Finger Trigger Switch, Helical Cut Steel, Heat-Treated Gears DeWalt 4LF93 
4LF87 4,000 RPM  60in-Ib 6A Standard #2 Bit Tip And Holder, Set and Forget Nose Piece, Soft Grip DeWalt 4JB76 
4,000 ВРМ 81 in-Ib 6.3A Standard Metal Gear Housing Set, Set-and-Forget Nosepiece, Soft Grip Handle DeWalt 4М746 
4,000 RPM Not Specified 6.5 А Adjustable Positive (1) Belt Clip Milwaukee 6КХ33 
5,300 RPM 60 in-Ib 6A Positive #2 Bit Tip And Holder, Set and Forget Nose Piece, Soft Grip DeWalt 606099 
Metal Metal Fastening Screw Gun 
Fastening 1,000 RPM 344 іп-р 65А Auto Adjustable Yea in Depth Adj., Clutch Override, Mag Bit Holder, Soft Grip Handle DeWalt — 4LF87 
1XEL7 2,000RPM — 132in-lDb —6.5A Auto Adjustable а in Depth Adj., Clutch Override, Mag Bit Holder, Soft Grip Handle DeWalt — 4LF84 
2,500 RPM — 132in-lb 65А Auto Adjustable Clutch Override, Mag Bit Holder, Soft Grip Handle DeWalt 4LF85 
2500RPM 011010 65А Adjustable Positive (1) Belt Clip Milwaukee 1XEL7 
Subflooring Screw Gun 
2 100 in-Ib to Drive Bit (Phillips), Drive Bit (Rex), Drive Bit (Square), Extension Pole 
Subflooring 2,500RPM 100 64A Standard and Power Grip Handle, Mfr. No. DS320 Attachment, Storage Bag Senco 22513 
22A512 82 in-Ib to Drive Bit (Phillips), Drive Bit (Rex), Drive Bit (Square), Extension Pole 
4000RPM вә 64^ Standard and Power Grip Handle, Mfr. No. DS320 Attachment, Storage Bag Senco 22A512 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Corded Drills 


DEWALT © Boscu 110 


Corded Pistol-Grip Drills 


metabo 


= 120V AC These corded drills provide ergonomic handling for a range of positions 
= Variable speed reversing on vertical and horizontal surfaces. Pistol-grip positioning keeps the tool 
trigger switch steady and controls pressure during drilling and driving. 
Tool Сога Gear Item 
Free Speed Current Wt. Length Train Includes Brand No. 
% PAS біш ү 33lb 8 Doubl DeW. 4LF69 
; А А ouble — eWal . Yo" 
2500RPM 65А 32lb 6 Triple = Porter Cable 340828 38: Keyless Chuck v2" Keyless Chuck 
2500RPM 80А 41lb 8 Single Belt Hook, Heavy-Duty Kit Bag DeWal 2EKR7 34G828 3GRF2 
2,500 РМ 80А 410 8 Single Heavy-Duty Kit Box DeWal 2EKR8 
2,500RPM 80А 410 8 Single Belt Hook, Soft Grip Handle DeWal 2VDJ8 
2600RPM 63А 34b 8 Single — Bosch 44K694 
2,800RPM 80А 420 8 Double — Milwaukee — 4VYZ3 
% in Keyless Chuck 
600 RPM 718A 44lb 8 Triple Soft Grip Side Handle DeWal 4LF77 “а 
1250RPM 100А 5.215 8 Double 360° Side Handle with Soft Grip DeWa 3GRF2 
56 in Keyless Chuck 
1,600RPM  13.0A 730 138 Double Case, Centering Pin, Quick Clamping Chuck, Side Handle Slugger By Fein 54FH36 ag 
М in Keyed Chuck => Ya" Keyed 
4000RPM 67А 3.210 8 Single Chuck Key DeWa ALF67 5" Keyless Chuck Chuck 
36 in Keyed Chuck 54FH36 4LF67 
1200RPM 70A 421b 8 Double (1) Chuck Key With Holder Milwaukee 6KW92 
1,250RPM 70А 360 8 Double Chuck Key DeWal 4LF70 
2,800RPM 70А 36ІҺ 8 Single Chuck Key DeWa 53DR71 
VATI Keyed Chuck 
600RPM 78А 44b 8 Triple Side Handle DeWal 4LF76 
850 RPM 80A 540 8 Double (1) Chuck Key With Holder, (1) Side Handle Milwaukee 6KW95 
850 RPM 80A 560 8 Double (1) Side Handle Milwaukee 6MR87 
950 RPM 55A 48lb 8 Double ide Handle Milwaukee 42311 
1,000RPM 85А 420 8 Double Side Handle DeWal 4LF73 
1,200RPM 10.04 490 8 Double Holder DeWal SYAW9 
1,250RPM 100A 49lb 8 Double 360° Side Handle with Soft Grip DeWal 3GRF1 эв" Keyed Chuck 12" Keyed Chuck 
= 67A 670 9 Double Side Handle Metabo 36H096 6KW92 3DU39 
850 RPM 80A 54lb 8 Double (1) Chuck Key With Holder, (1) Side Handle Milwaukee 30/39 


1XHH9 
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Ul 
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Corded Right-Angle Drills 


= Reversing A bit-holding chuck oriented 90° 
= Keyed chuck to the tool body creates a slim 

a Variable speed profile for accessing corners and 
= Continuous speed reaching into tight spaces. 


Corded Joist & Stud 
Right-Angle Drills 


Keyed 
36TN85 


» 34" drill capacity in steel = V?" chuck These two-handled, high-torque drills drive wide drill bits and 
= 120V AC = 2 speed settings — hole-saw attachments to make large holes for running duct, pipe, 
» Paddle switch a V" drilling and wiring through framing and flooring. Users hold them at waist 
Throttle Tool Item capacity in steel level and lean into them to increase drilling force. The chuck 
Free Speed Current Type Wt. Brand No. is ori o i i 
1:800 RPM aOR Ше 39i шаты XH = 120V АС is oriented 90? to the tool body, so they have a slim profile for 
2,400 RPM 40A Paddle 3.5 Ib Makita 1GML2 accessing corners or narrow Spaces. 
i Max. Hem Pkg. Drilling Capacity Switch Item 
n Кет Size Speed Brand No. Qty. Current Free Speed in Wood Type Reversible Brand No. 
iCCessories ч 3 Keyless 
STIS Wheel, For Slow Speed Right Angle Drills " 70A 750 RPM 4% in Trigger Yes Milwaukee 62338 
3^ in Di i eyed 
сав поз Уп ах VM) SOOREM М 18/0297 750 TOA 900 RPM 2 Yin Trigger Ves Milwaukee 27728 
жырау di 11.04 1,300 RPM 1 in Trigger Yes DeWalt 36TN85 
Cutter No.8  "einDiaxlin 1,500RPM ЗМ 787028 50 18A 1,750 RPM Tin Paddle No Milwaukee 3TY44 
Corded Spade-Grip Drills 
= Trigger throttle 


Additional handles provide maximum control and allow users to apply 
These drills use wide, long bits to bore large holes in timber or to mix 


Drilling Drilling 
Chuck Drill Variable Capacity Capacity 
Size Chuck Туре Free Speed Current Speed in Steel in Wood 
Straight Handle 3 
Yin Keyed 1,200RPM 75А Yes 34 in {rin 
4 Keyed 1,200 АРМ 75А Yes Yin 4% in 
Spade Handle 
Keyed 450RPM — 70А Yes Y in 1^in 
Ve in Keyed 550RPM 90А Yes = = 
Keyed 650RPM — 70А Yes Yin Tin 
% in Keyed 350RPM — 10.0A No 3i in Twin 
1 in Keyless 250RPM 100ҮА No % in 1^in 


Angle Drive 33 Degrees Kit 
Includes 33° 30" Angle Extension Tube, Side Handle, Drive Shaft with Hex Sockets 
on Both Ends, and 2 Clamping Collars; For Use with Nos. 22726 and 62324 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


extra force. 
mud or plaster. 


Gear 
Train Brand 

Milwaukee 
Milwaukee 


Triple 
Triple 


Milwaukee 
DeWalt 
Milwaukee 
Milwaukee 
Milwaukee 


Triple 
Triple 
Double 
Triple 
Triple 


Milwaukee 


Item 
No. 


62041 
22965 


22121 
4YY99 
62042 
62330 
1Y033 


4AC31 


Straight 
Handle 
62041 
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POWER TOOLS Scan. Order. Done. = 
Drill Bits for Wood Details on page A1. nu 
Drill Overall Shank Item 
м, Bit Size Length HexSize Brand No. 
; КӨК Ерсі Dri Overall Item 
TAS 18 Te IRWIN 6DLZ3 Bit : ize Length Brand No. 
"Ae 24 ie Milwaukee  55EA35 Bright (Uncoated) 
% 29 76 IRWIN  8DMAO 07 NL TENG 
"us — 18 Жж IRWIN 60174 A — — 0 ТИК — MARI 
Wa 18 — IRWIN 60129 Bright 266 атыр 
"Ay 247: vi Milwaukee 55EA34 {BAPE AT o IRWIN TENIS 
"us 29 Tw [ВЧ 6DLZ6 OIN MAR 
IRWIN« "Uu; 30 Y Milwaukee 55ЕА26 ver 18 ibd N ТЕМЕ 
| "uy 18 v Milwaukee 55EA44 4n i 
шшш 1' 24° {Milwaukee  55EA32 а И. 211389 
ШІ їй _ 18 1v Milwaukee 55EA42 20 RWIN адка 
iW — 24 4% Milwaukee 55EA29 a 5, RW N ЖҮЗІ 
= А Steel т x 
Auger Drill Bits % 24 W Milwaukee  SSEAGS % 6 ВИМ 4ХК% 
" VA 24 V Milwaukee  55EA38 E ER; 
for Aggressive % 18 W Milwaukee — 55EA47 Vw 6 IRWIN 1РМР? 
iix y 24" $6 Milwaukee 55ЕАЗБ . Ea SY 
Drilling % 30 *' Milwaukee 55EA28 | ШММ © BOSCH ШЕШ ЕШ. Ені. 
"Ws _ 18' Яв Milwaukee 55ЕА46 | 
Feature wide flutes that сап evacu- в 30 vie Milwaukee ББЕА27 А 1 6 IRWIN 4ХК98 
ate chips more efficiently and allow 6 18 — 7 Milwaukee SSEMS Quick-Change Ji am a i ИИН! 

; "Wig — 24 —— 7 Milwaukee  55EA33 D WINS ЮП: 
the bits to drill more deeply than "i 30 17a" Milwaukee 55ЁД2?5 Hex-Shank Flat їз 8 IRWIN — IPNPA 
other styles of drill bits for wood. 1 18 1 Milwaukee 55ЕА43 = В Te. т 

ке ae n 24" 1%” Milwaukee 55EA30 | Sgade Drill Bits ТЖ” IRWIN 277301 
A self-feeding tip pulls the bit into “өңір auger p TW — 6 IRWIN 4Х102 
the workpiece and helps prevent Carbon Steel — — à .— These bits have a flat head with two cutting саша CU 380924 
it from moving or walking during E : i^ ye Иш \ ips spurs and produce clean holes at high drill- 73°16" Bosch 380926 
drilling. A 17 A RWIN _ 4ААТ5 | ing speeds faster than standard twist drill T 16° Bosch 38927 
| Vs o Ww ВМЛМ 4AAT6 i ick- i га қ 
Pole Auger—Extra-long bits can 44 n 2 AWN ana? bits. A quick change hex shank allows quick, yr 16" Bosch 380028 
drill deep holes through timber, TAS 47 r RWIN 4aatg | {0011695 drill bit changeouts compared to bits Z 6' Bosch 380918 
pressus treated ümber and , od X. RWIN — 4MT9 | with a standard hex shank. Commonly used in UN EN 380220 
hollow fiberglass or composite теч e БМ” | Construction and maintenance applications to TW — 6 Bosch 380921 
tility pol V 17 Vi RWIN  4AAu2 | drill shallow holes for running wire and pipe. 1%" 6 Bosch 380922 
utility poles. Was A7 Ж“ IRWIN  4AAU3 | Number of йет 
А кеі А А A 17 T RWIN 4AAU4 Drill Bits Drill Bit Sizes Included Brand Мо. 
vou wood with embedded ОПЕ 17 15 | a ya 
nails AE they PNE deep RR T ir ЛУО “ІНШІ ДААТ 3 Win, yin dem in ein Y n n TY Bosch S3DMps 
en iW — d7 196" RWIN 6DMAT 9 V in, 36 in, Y^ in, 4s in, 56 in, "sin, 74 in, Zin, 1 in Bosch 499К95 
in timber, pressure-treated lumber, 14% 17 1% RWIN  6DMA2 13 Va in, % in, Y^ in, 94s in, 96 in, Mein, % in, % Bosch 5EEU2 
and utility poles. 2r 17: V RWIN  6DMA3 in, 1 in, 1 Ve in, 1 Ya in, 136 in, 1% in 056 
© воѕсн ІШ” Ө BOSCH 
Self-Feed Drill Drill Shank Overall tem | ШАМАМ AOREOT 
Bit Size Hex Size Length Brand No. PORTER # CABLE 
H H Carbon-Steel 
Bits for Boring LEY 
Have beveled saw teeth and a screw A ee Carbon Steel 
tip that pulls the bits into the workpiece  "High-Speed-Steel H H қ 
RUE | mor. pom Forstner Drill Bits от snan пет 
to quickly bore holes in wood without — В ; BitSize — Diameter Brand No. 
applying pressure. The bits' teeth can. -12-ДЫП 5 Milwaukee 2017 | Used to create flat-bottomed holes TW TU Bosch Д4Н489 
be resharpened and their screw tip can TX Tuin — 6- Milwaukee 4678 | With smooth walls and clean edges in m a UNE... 
be replaced for long bit life. A quick- efem 2 Мінәшне ТҮГҮ | woodworking applications where the ГА ГА Bosch 44H492 
change hex shank allows quick, toolless “247- sin 87 Milwaukee 2veva | 10165 Will be visible. Bits сап be used | 2% A Bosch Paat 
drill bit changeouts compared to bits 2W' Jin 6' Milwaukee 4С099 | With a handheld drill or drill press to i yy Bosch 24HAGU 
: 2%6 sin 5 Milwaukee 2VFZ1 i " © 3 Б 
with a standard hex shank. Commonly -5y ysm — 8 Miwaukes 4cvrz | ӨТІ angled holes, partially overlap ж ж Bosch 44H482 
used in construction, electrical, and “Straight with Three Flats ping holes, and holes positioned on us VEEM NEN d 
plumbing applications to drill holes for ~; 6; Milwaukee 20498 | the edge of a workpiece. 7 7 Bosch 44H493 

i i i 5" = т i Number Item 

МЫШ "e: wire, and vents. LEE MEE p of Drill Bits Drill Bit Sizes Included Brand No. 
umber 0 em Forstner Drill Bit Sets 
Drill Bits QE Drill Bit Sizes Included Brand No. 7 V in, 36 in, V in, іп, іп, 76 in, 1 in Bosch 44К645 
Plumber Self Feed Drill Bit Set | қ | | 14 Ya in, Yin, 12 in, Yin, Yin, Zin, T in, 1% IRWIN — 53DN63 

3 1%in, 2 віп, 2%sin _ Milwaukee 1YND6 in, 1% in, 1 $6 in, 1 1^ in, 1 96 in, 2 in 

5 1% in, 1% in, 2 % in, 2 94e in Milwaukee 2VFZ7 14 Win, Ж in, V? in, 96 in, 94 in, 76 in, 1 in, 1 6 Porter guAJ5 

7 Ain, 1 Ve in, 1% in, 1 2 in, 1% in, 2 Yin, 2 94e in Milwaukee 20513 in, 1 іп, 1 6 in, 1% іп, 1 96 in, 2 in Cable 

Contractor Self Feed Drill Bit Set 16 Уд in, Зв in, 7 in, 96 in, % in, іп, 1 in, 1 1 in, 1 Жіп, Bosch — 44K644 

7 Tin, 1 віп, 1 “in, 1 Zin, 1 34 in, 2 Yin, 2 %e in Milwaukee 20515 136 іп, 1% in, 1 96 in, 1% in, 1 іп, 2 in, 2 Yin 

Drill Shank Item 
IRWIN« Bit Size Eum Length Diameter NT 
а РЕР А А А ДЇ W 1РМТ 
Hybrid Utility Drill Bits Ж 7 77—— 1РМТ2 
| ШЕКЕ yr Ж W' 1PMT3 
Feature three cutting spurs for fast hole drilling with minimal breakout W 296" x 1PMT4 
and can drill through nails in framing applications. Have three open flutes — T. as i 
that eject chips efficiently and help prevent the bits from binding during ША 2% ж 5ELR4 
drilling. A self-feeding screw-point tip pulls bits into the workpiece and Number , Drill Bit Item 
hel t them from moving, or walking, during drilling. Wire-fishing werd еве 225.1010161 | Но. 
elps prevent: 0 Ving, or walking, during drilling. WIre-TISDIng — Hybrid Drill Bit Sets 
holes allow wires to be pulled through surfaces after drilling. 3 біп, іп, Піл —1PMT7 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Glass & Tile Bits 
L— =H SSC 20FR27 
EAGLE 
қ Overall Shank А Item 
H H H Drill Bit Size Length Diameter hank Type No. 
Cable Drill Bits for Wire Systems Auger-Style Cable Dri Bits 
Bits can bend around obstructions when drilling holes for running wire and Carbon Steel Bright (Uncoated) 9m Статуе Нех mH 
cable in hard-to-reach areas. Wire-fishing holes allow wires to be pulled through ^ Carbon Steel Powder Coated 
illi i i y y As in Straight with Three Flats 20FR36 
surfaces after drilling. All bits, except Interchangeable Head and Shank bits, have Interchangeable Head & Shank Cable Drill Bits 
a tip that prevents it from moving or walking during drilling. Carbon Steel Nickel 
Auger-Style—Wide flutes evacuate © Screw-Point—The tips have sharper n Б, = = 20801 
chips more efficiently than other styles threads and provide more pulling power  'screw-Point Cable Drill Bits 
ill bi ill bi Carhon Steel Powder Coated 
of cable drill bits. than other styles of cable drill bits. 2 an ven straight wih Three Flats ҮЗ 
Interchangeable Head and Shank— Serrated-Head—The serrated head E 30. п SUN п Treo = 20Е827 
Allows users to exchange the bits' head helps pull the bits through walls and ya 79" Vain Straight with Three Flats 20FR34 
with a compatible head of a different other surfaces. tenete Hew) canis LL 
ital А arbon steel Powder boate 
style or replace the bits' shank with a yr 18 Sis in Straight with Three Flats 33GM46 
shank of a different length. gig" 72" Jein Straight with Three Flats 33GM60 
Winalts’ (С) |484,1. (ә) 
Th 5 Ө BOSCH H oA M D L E 
Drill Bit Sets for Glass, Tile, and Porcelain 
Designed to avoid damaging the bits or the workpiece when creating holes in glass, 
ceramic, tile, natural stone, and porcelain. 
Number of Primary Material Material - Item 
Drill Bits Drill Bit Sizes Included cos pPiication al Machining Brand No. 3DRN1 
3 V in, % in, 1 Жіп Marble, Plaster, Steel Carbide Winglt 6UTD1 
4 ^ in, віп, Ya in, іп Glass, Porcelain, Carbide Bosch 49XX72 
P ; 1 А Ceramic, Glass, А Я 
4 Y4 іп, 54e іп, 36 in, 1^ in Mirror, Porcelain Diamond — Hydro-Handle 20RX71 
5 A in, Yin, Yin, 1 in, 1 4 in pa SS Carbide Wingit ^ 6UTD2 
Ўв in, Ye in, УЗ in, 916 in, Glass, Porcelain, Carbide 
36 іп, V^ in, % in, % in Ceramic Tipped Bosch 3DRN1 
Ya in, Ae in, % in, 72 in, % in, 1 Ceramic, Glass, ; " 
10 in, 136 in, 1 V^ in, 1 34 in, 2 in Mirror, Porcelain Diamond — Hydro-Handle 20RX70 
WINGIIS ©) воссн mmu ABS 0 | 
~ 
Drill Bits for Glass, Tile, and Stone “є 
These bits are designed to avoid damaging the bits or the mu " Maximum. буага кыш, nd iem 
workpiece when drilling holes in glass, ceramic, tile, natural — -Arrow-Ti Dril Bits for Glass Tile = ғ! 2 
stone, and porcelain. Straight Shank 
Nn | 34 in Tin 4Міп Ysin Wingit 60769 
Arrow-Tip Drill Bits for Glass and Tile—Have a tip that Straight with m Flats - " — Arrow-Tip 
i i à 8 In ? n in In OSC! 
helps stop them from moving or walking when Starting a hole, ус т оў in Wisin Bosch 3AED7 3AEE4 
and allows bits to drill holes that are smaller than their bit Ti in 2 іп 2%in ain Bosch  3AED8 
i in fi i i i ‘Ae in 2 Фіп 2 Vin Jein Bosch ЗАЕП9 
diameter. Create holes in tile, porcelain, ceramic, and mirror Sn ara СИП ЖП Bosh ЗАРЫ 
glass and are typically used for creating smaller holes than win 2 Yin 331in  3&in Bosch  3AEE2 
would be possible with diamond-tipped core bits for tile. Yin 2%in 4in Yin ^ Bosch ЗАЕЕЗ 
Diamond-Tip Core Bits for Tile 
Diamond-Tip Core Bits for Tile—Bits have hollow centers Straight Shank. " ul " DS HELFA 
Я А ^e In ЗІП 4 |n In eWa 
surrounded by cutting edges that have been coated with Tin 2in Әйіп” ein DeWalt ТЕГЕ5 
diamond abrasives to allow the bits to grind through porce- % іп 2in 2 a in 5 in DeWalt 1ELF6 
in ti i Ain 2 in 2%in іп DeWalt 1ELF7 
lain, tile, and other very hard materials. They cut through the ein ein Yin Ain DeWalt ЧЕР 
perimeter of the hole during drilling and leave a solid slug of віп T%in 2Міп іп DeWalt 4ELF9 
material that can be ejected through a side slot on the bits. Тзв іп T%in 2%in Жі DeWalt 4WLT2 
Toi Р н Tin 2in 2 Ain Yin DeWalt  1ELG2 
ypically used for drilling larger holes than would be possible yir Bits for Natural Stone 
with arrow-tip drill bits for glass and tile. Straight Shank 
| і Vein Tin 2in Vein Bosch 49ХХ66 
Drill Bits for Natural Stone—Feature multiple cutting Mein Tin zn fain Bosch 49XX67 
edges that allow them to create holes in natural stone tile, E 1 П zn An Bosch Los 
slate, granite, and other hard specialty tiles more quickly than ^ win ^ 234in 339iin іп Bosch 49ХХ71 Diamond-Tip 
standard drill bits for glass and tile. Bits have tips that help -Straight with Three Flats Shank | 1ELF5 
5 : : 36 in 2Àin 3% іп 36 in Bosch 49ХХ70 
prevent them from moving or walking when starting to drill. Overall Shank Нет 
: рса Ш, кат А mne Drill Bit Size Length Diameter Brand No. 
Drill Bit Kits for Porcelain Tile—Kits each have a drill bit — yir git Kits for porcelain Tile 
for creating holes in porcelain tile with a scratch hardness Straight Shank 
i j ilot bi i 3 in 3 іп 982 in Апи 384240 
of eight or less. They also come with a pilot bit for creating a Fein Tein Vein Anu SRA 
starter hole prior to drilling which helps prevent the drill bit Vain 4 Vsin Vin Artu 384242 
from moving or walking when starting to drill. Bits have spiral Vis in 4 Үзіп Vio in Artu — 384243 
36 in 5 Ae in 36 in Апи — 38A244 


flutes that pull dust and chips out of the hole during drilling. 
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POWER TOOLS Scan. Order. Done. 
Step Bits Details on page A1. 
| 
Number Maximum 
Hole Step Shank Drilling Overall Item 
Sizes Size Range Increments Diameter Depth Length Brand No. 
High Speed Steel, Bright (Uncoated) Finish 
2 7% into 1 іп Ya in ¥%in = 2%in Milwaukee 780006 
5 7% in to 1 % in Vio in Ain 3 іп 3 іп Westward 19N141 
9 TA in to Жіп Уле їп ув іп 2% in 2% in Westward 19N124 
У into 1 in Ve in 36 in 3 in 3 in Westward 19N142 
12 %e in to 76 in Ve in 36 in — 2% in Milwaukee 780005 
%e in to 76 in Ve in 36 in 3% in 3 Ain Westward 19N127 
13 Vs in to % in Уво in 36 in — 29: in X Milwaukee 780004 
2 Flat Shank Frat Snank шас нін Speed Зав ита Vein іп Ип 2%in IRWIN  4XK68 
Б 4 FT т 4 4 16 8 8 2 
arial Shani ee ри 12 — ¥%sinto%in жіп %п Ийип  2%in IRWIN 4ХК69 
3 Flat Shank Step Drill Without Point 
19RK78 High Speed Steel, Bright (Uncoated) Finish 
9 12 mm to 20 mm = 8 mm 12 mm 66mm Ruko Tools 783YM1 
11 20 mm to 30 mm = 10mm 20mm 78mm Ruko Tools 783YM3 
30 mm to 40 mm — 10mm 30mm 78mm Вико Tools 783YM4 
High Speed Steel, TiN Finish 
9 12 mm to 20 mm — 8mm 12 mm 66 тт Ruko Tools 783YM2 
Tube & Sheet Set Hex-Shank 3 Flat Shank Tube & Sheet Drill Bits 
783YJ6 Impact Rated Cobalt, Bright (Uncoated) Finish 
2CJR4 Y in to 74e in — 6mm в in 58mm Вико Tools 783YG2 
2 в in to 1 76 in — 9mm Зіп 76mm Вико Tools 783YG8 
196 in to 1 ?4c in — 10mm "Wein 89mm Вико Tools 783YH1 
High Speed Steel, Bright (Uncoated) Finish 
Y in to 74e in — 6mm Ae in 58mm Вико Tools 783YG1 
г in to 2% in — 8mm 35 in 71 тт _ Вико Tools 783YG4 
1% in to % in — 8mm Ae in 79mm Вико Tools 783YN3 
2 1% in to іп — 8mm Ae in 79mm Ruko Tools 783YJ7 
3964 in to 1 72e in — 10 mm ie in 87mm Вико Tools 783YH6 
" auket 1 Vie in to 2 in = 12mm = 1%ein 97mm Вико Tools 783YN4 
IRWIN Тїш LENOX 4. 19e in to 2 36 in — i3mm {sin 103mm  Ruko Tools 783YH4 
5 High Speed Steel, TiAIN Finish 
P 1 2 1964 in wi ү in — 9mm Tie in 103 mm Ruko Tools 783YN2 
H H WESTWARD igh Speed Steel, TiN Finish . 
Step Drill Bits (WESTWARD KUKO [DEWALT Yin to ie in = 6mm "еіп 58mm Ruko Tools 783YG3 
These cone-shaped drill bits have 3-Flat Shank Step Drill Bits—Have pn E 
steps of increasing diameter marked shanks with three flats that help 2 antoi% — 0mm Asin 87mm Ruko Tools 783YH7 
i i i ippina i 56 in їо 1 %6 in = 9 mm ye in 76mm Вико Tools 783YG9 
along their cutting head and allow for prevent the bits from slipping in the Gono een = ТОУ ТӨШЕ НИКТО 783YH7 
a range of different sized holes with drill chuck during drilling. Тет ію Яп 138mm 196 10 103mm Вико Tools 783YH5 
i it. it i i — Hex-Shank Impact-Rated Step Drill Bits 
P ial hst the bit wid Point—Bits have no self-starting 6 Ye in o% in Ив in — Ўв in 37 in IRWIN 26/84 
material each step on the DI wi ens point and require a starter hole before _ 13 14 in to “іп _ Vio in Vs in 3 s in IRWIN 20/83 
the hole. They have a self-starting m High Speed Steel, Black Oxide Finish —— — И 
rue drilling. 1 — Vain Tin 2 Vin LENOX  761Y43 
split point, except 3-Flat Shank Step . win Sin = = T%in IRWIN 4А950 
Drill Without Point bits, that prevents Нех-5һапк Impact-Rated Step Drill 6 Ms in to % in Vie in = Ys in зй in IRWIN 44949 
the bits from moving or walking when — Bits—Have a hex shank and install Цю ЛГІ gam. тт mH. omm. cn Ші, әм легі 
: К А Ea C ; à к h in to Y^ in Үз in = Ye in 3 %e in IRWIN 4А946 
starting to drill. Suitable for drilling thin into impact drills with standard three- 2 "Hein, 2 
j 1⁄4" thi j 27 Js in to % in Ye in іп Yin, Hein “in, 3 316 IRWIN — 4XK67 
materials up to 6" thick. jaw chucks. in. 3 Ain 
Number Maximum High Speed Steel, TiAIN Finish 
Hole Step Shank Drilling Overall Item 2 7% into 1 іп 34 in Yin = 3%in Milwaukee 492888 
Sizes Size Range Increments Diameter — Depth Length Brand No. 6 Yis in to 72 in Yee in JA in — 3%in ^ Milwaukee 492884 
3-Flat Shank Step Drill Bits 9 W in to 1 in Ve in Yin — 3%in Milwaukee 492R87 
Cobalt, Black Oxide Finish 10 Эв in to % in 3A in Tin — 3%in Milwaukee 492R85 
2 T% into 1 іп TA in % in % in 275 in RWIN  2CJR7 12 Эв in to 76 in Vie in Vain = 3 віп Milwaukee 492R86 
8 Me in to 1 in Ve in % in Тіп 2 Ths in RWIN 2С.Ј88 13 Жіп to % in Y& in Yin — 3Visin Milwaukee 492R83 
9 YA in to % in Ўв іп Hin Ye in 2 іп RWIN 20485 High Speed Steel, TiN Finish 
12 Ms in to іп Vis in % in Тіп 27% in RWIN  2CJR6 2 % into 1 Жіп ¥% in Yin Tin КЕШ DeWalt 340733 
High Speed Steel, Black Охійе Finish 6 %e in to % in Vic in Yi in Tin 3 іп DeWalt 340731 
75 in 552 in 36 in = 17945 in RWIN  4A951 10  4mmto22mm 2mm Ain 35mm 2 19/4 in IRWIN 21Ү402 
1 76 into 1 іп 34 in % in = 231 in Milwaukee 19RK78 12 Ys in to 76 in Vie in Жіп 1 іп 3% in DeWalt 340732 
Тіп 35» in 36 in — 2 34e in RWIN 44952 13 Ув іп to У in Уво in = Vs in 3 As in IRWIN 4XK66 
36 in to 4 in Ye in % іп = 2in Milwaukee 19RK77 Ys in to У in Y& in Жіп Tin 3% in DeWalt 340730 
2 Жіп to 1 іп Yi in 38 in ¥ in 2% in RWIN 4ХК52 Number Item 
7$ into 1 Жіп TA in 36 in Tin 2% in LENOX — 4XL28 Hole Sizes Size Range Brand No. 
7$ into 1 Жіп % in Yin — 219в{п Milwaukee 19RK80 Step Drill Bit Sets 
3 Y in to 1 іп Ain 36 in 4.5 mm 2% in Westward 6EXN6 Cobalt, Black Oxide Finish 
%in to 1 Ae in Yao in Жіп - 3 in Milwaukee 19RK81 17 Жіп to іп RWIN 2CJR9 
5 % in to 1 95 in Aisin Yin = 3 Vein Milwaukee 19RK82 High Speed Steel, Black Oxide Finish 
7% in to 1 іп Ўв їп 36 in Tin LENOX  761Y44 12 Эв in to іп Milwaukee 451М44 
6 Эв in to Ў in Vein Vain = 3V%cin Milwaukee 19RK73 16 into 1 V6 in Milwaukee 451М45 
Mis in to 1^ in Vie in Ya in Tin КЕД LENOX — 4XL25 17 Y in to % in RWIN 41GR65 
7 6 ттіо 18 тт 2mm 36 in 35mm 2%1п RWIN 21Ү395 17 Y in to 76 in Milwaukee 1780007 
8 Vie in to 1 in Ўв їп 36 in Vs in 2 As in RWIN — 4A947 20 Ў in to 1 Yin, % in to % in, 74e in to іп Westward GEXN2 
Va in to іп Ўв in 36 in — 29/5 in Milwaukee 19RK74 21 Ys in to 1 in LENOX 4XL29 
YA in to 34 in Vie in 36 in ¥ in 2%in RWIN ^ 4A948 22 Yinto 136 in LENOX 2LML6 
Ve in to 1 in Vie in YA in — 3 Ain Milwaukee 19RK79 31 V into 1 36 in Milwaukee _ 19RK84 
9 Vb into 1 in Vie in ¥ in Tin 3in LENOX 4Х123 31 Vs in to 76 in Milwaukee 19ВК83 
4 mm to 12 mm 1mm Жіп 65 mm 2% віп Milwaukee 48UT19 32 4 mm to 35 mm Milwaukee 480125 
4mmto20mm — 2mm 36 in 65 mm 2%cin X Milwaukee 48UT21 39 Ye in to 1 Yin Milwaukee 19ВК85 
7mmto28.8mm Үвіп % in = 21/віп Milwaukee 48UT22 41 Ув in to 72 in, %e in to 1 96 in, 316 in to % іп, 34e in to іп RWIN 3YDW5 
V into 1 36 in Vie in % in vein 3 Ve in RWIN — 3UMJ7 High Speed Steel, TiAIN Finish 
10 Va in to 1% in Ўв in 36 in 4mm 3 in Westward 6EXN5 24 Yin to in Milwaukee 492R90 
Yin to 1% in Yin 36 in — 3 in Milwaukee 19RK76 27 W in to 1 Yin Milwaukee 492891 
Ze in to 1 36 in Vie in 36 in Vin 2 1s in RWIN 388834 31 Vs in to 76 in Milwaukee _ 492R89 
Эв in to 76 in йв їп 36 in — 2%/6in Milwaukee 19RK75 High Speed Steel, TiN Finish 
12 Me in to 76 in Vs in 36 in Vs in 27 in RWIN ^ 64922 17 Yin to іп, % in to іп, “ce in to 1⁄2 in RWIN 4XK73 
Ms in to іп Vis in 36 in 3.5 mm 276in Westward бЕХМ4 31 Vs in to 76 in DeWalt 34D734 
Vs in to 12 in Y in TA in — 3 iin Milwaukee 19RK72 Tube & Sheet Drill Bit Sets 
Ve into іп Y in Yin Tin 3in LENOX 4Х122 High Speed Steel, Bright (Uncoated) Finish 
13 Y in to j^ in Y in TA in 3.4 mm 2% in Westward бЕХМЗ 6 Y in to 1 ўл in Ruko Tools — 783YJ4 
5mmto325mm Vein 36 in — З ТИвїп Milwaukee 48UT23 High Speed Steel, TiN Finish 
5mmto35mm 2mm 36 in Vs in 3in RWIN —41GR89 6 Y in to 1 ўл in Ruko Tools — 783YJ6 
15 6 mm to 35 mm Ўв in 36 in = З віп Milwaukee 48UT24 6 3 mm to 30.5 mm Ruko Tools — 783YJ5 
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POWER TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Hole Saw Kits 


Understanding Hole Saws and Hole Cutters 


Hole saws and hole cutters connect to handheld power drills and cut holes faster than drill bits in wood, Е 
metal, and other materials. Their narrow cutting edge forms a гіпо and removes а соге of material from a que 


~e 


workpiece. Hole saws have a linear-edge blade welded to the rim. Hole cutters have individual carbide- 

tipped cutting teeth, and generally have fewer teeth and a thicker body to cut more aggressively than hole 

saws. Arbors attach a hole saw or cutter to a drill. Their shank fits into the drill chuck and their collar 

holds the saw or cutter. An arbor may be built-in with its collar fixed to the saw or cutter, included so it 

can attach or detach for use on another tool, or not included. Holo Saw Hole Cutter 


Standard Metal-Cutting Arbor 
3EJD7 Built-In 


Wisrwarp' © ereeniee Sune 


fib Monse [EB 

Metal-Cutting | 
Hole Cutter Kits ' Ж 

For use on metal workpieces for tasks such Е = е 
as cutting knockouts in electrical panels. AFR — 


No. of Max. Item 
Impact-Rated Metal-Cutting fe Ma ene Напде Cutting Depth Tooth Material Number of Teeth Brand No. 
SPEKES 10  J&into24in sin Carbide Tipped = Westward | 6EXN7 
11 % in to 2 V» in Ya in High Speed Steel 7/8/10/14/15/17 Greenlee 40813 
T : Arbor Included 
(WESTWARD шше 4 OTHENBERGER 4 % in to 1 96 in Y in Carbide Tipped 4/4/4 Greenlee — 1ANZ1 
Milne LENOX 4 \SOTHENEERSER 5 16 Їп to 1916 in win Carbide Tipped 6 Milwaukee 482662 
" = Фіпі01 іп Ye in Carbide Tipped 4 Milwaukee 487664 
- Tig into 1 ^e in lin Carbide Tipped — Morse — 487045 
Metal Cutting Hole Saw Kits 7 1s in to 1% in yin Carbide Tipped 6 Milwaukee 487663 
Standard hole saws fit standard power drills to cut steel, mild alloys, and Агван К into2 п Жіп Carbide Tipped 6 Milwaukee 487665 
aluminum, such as sheet metal and thin plate metal. Impact-rated hole saws 7 in to 1 36 in Ye in Carbide Tipped 5/6/8 Greenlee 1АМ/9 
fit impact drivers to cut steel, aluminum, and some stainless steel. i 7/ in to 1 96 in vin Carbide Tipped 5/6/7 IDEAL — 10F520 
Max 6 % in to 1% in Vs in Carbide Tipped — Morse — 487046 
No. of Cutting Teeth Item g Йіпі2 ^in Yain Carbide Tipped — 5/6/7/9/10/12 ^ IDEAL ^ 10F522 
Pieces Saw Size Range Depth Tooth Material per Inch Brand No. ‘in to 2 in віп Carbide Tipped 4/4/6/6 Greenlee 34F138 
Standard Metal-Cutting Hole Saw Kits 9 Ye in to 2 іп Ye in Carbide Tipped — Morse 482047 
Arbor Built-In 
3 7 into 1 % in Жіп Stee! 2 DeWalt 44YX82 
Arhor Included V ` 
Жіпі02Йіп 10 Bi-Meta 46 Westward 126708 | WESTWARD) Morse Arbor 
8 Фіпіп2 іп  1%in Bi-Metal 4/6 Westward — 1VXK2 THEN MORSE COMPANY Included 
% in to 2 Yin 1 іп Bi-Metal 4/6 Westward 120707 1LPR4 
9 Фіпіо2 йіп — 134in Stee % DeWalt ^ 6UT72 | DEWALT, © GREENLEE 
10 ¥% into 1 V^ in 1% in Bi-Metal 4 Milwaukee 489Р12 
17 іпіо4 Yin 1%іп Bi-Metal 4 Milwaukee 55ЕА24 H 
11 7% in to 2 іп 1% in High Speed Steel 4 Milwaukee  3EJD7 Wood-Cutting 
7& into 2% in 1 іп Carbide Tipped 3 LENOX 60HJ31 H 
12 34 in to 2 Yin 1 іп Bi-Metal 4/6 Westward — 1VXK3 Hole Saw Kits 
13 34 in to 2 ^ in 1%іп High Speed Steel 4 Milwaukee 110836 i 
16 Minto4%in 1Фіп High Speed Steel 4 Milwaukee 110837 Cut holes ІП wood, plywood, and MDF. 
%into2%in 1%іп High Speed Steel 4 Milwaukee 116839 | The pilot bit prevents the hole saw from 
19 Yinto4vin — 112in Bi-Meta 4/6 Westward 1VXK4 walking or moving when it starts the cut. 
29 34 in to 4 34 in 1% in High Speed Steel 4 Milwaukee — 3EJD9 Но. Мах. buhi Tooth i 
30 3A in to 6 in 1 Фіп Bi-Metal 4/6 Westward 120709 0. 0| ах. Cutting 100 em 
Arbor Not included : | Pieces Saw Size Range — Depth Material — Teeth per Inch Brand No. 
6 into% in — 10mm Tungsten Carbide Rothenberger 60Р798 Arbor вип [ттш т на TE aT 
Жіпіс1 іп 10 ten Carbid Rothenb 60PZ97 d 2 a 
7 anotan i — - BMel 46 Westward 29VX19 3 —Pntolxin. fein. — Bi Meta ES Wostward РШ 
Impact-Rated Metal-Cutting Hole Saw Kits m 1 сы into 2 Yin 1 іп Bi-Meta 4/6 Westward 29/Х23 
Arbor Built-In = : т я 
3 Йіпі01%іп in High Speed Steel 8 Milwaukee — 32PK28 4 ! п to 5 А n ! An iu а 58 Morse SESS 
Arhor Included 1 call Ы Ы 
5 yj 1%і UI St 6/7 DeWalt 5XFA4 9 7 in to 2 e in 154 in Steel % DeWalt 6UT74 
э =——_ Е / a“ 10 ¥into2in 1%in  Bi-Meta % Greenlee 35MJ17 
13 3A into 2 Yin 19*4in Steel % DeWalt 1LPR4 
Arbor Not Included 
т 6 2 Vo into 4 in 1% in Bi-Meta = Greenlee — 35MJ18 
ы шее ШІ а mig төзе 8 7% in to 2 Yin 1 vin Bi-Meta 4/6 Westward 29/Х18 
Mime : — ре 9 into2%in 1/іп Bi-Meta 4/6 Westward —29VX13 
10 3A into 2 ^ in 1% in Bi-Meta Variable Pitch Greenlee 35МН74 
= 12 34 in to 2 V» in 1% in Bi-Meta Variable Pitch Greenlee 35МН76 
Wood-Cutting 14 Ainto4vin | 196in Bi-Meta — Greenlee — 35MJ19 
16 3^ into 4 v» in 1win Bi-Meta 4/6 Westward 29/Х16 


Hole Cutter Kits 


= 3 carbide teeth 

Cut holes in wood, MDF, and 
plywood. These hole cutters are 
often used in joist drills to cut 


Diamond Grit Hole Saw | 
Kit for Masonry & Tile d 


quickly through 2x4s. . . | 
none? ii Diamond grit cuts faster and has a longer life span & 
ат : : А 
No. of Pieces Saw Size Range Max. Cutting Depth No. than carbide grit when cutting masonry and stone. a 
7 2 in to 3 % in 2%in 483K82 Item — V 
8 2 Vs into 3 % in 2 A in 483K83 No. of Pieces Max. Cutting Depth No. 
10 2 Yin to 4% in 2%in 483K84 3 1%іп 357135 
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POWER TOOLS Scan. Order. Done. 
Hole Saws Details on page A1. 


Multipurpose 
Hole Saw Kits 


Cut holes in a variety of materials including 
wood, plastic, laminate, and some metals. 
The arbor holds the pilot bit and secures 


Arbor Max. 


Included Number Cutting Item 
466K06 Saw Dia. of Teeth Depth Brand No. 
Arbor Included 
High Speed Steel Tooth Material 
% in 14 Vain Greenlee — TXRN8 
1V5 in 14 Yin Greenlee — TXRN9 
2% in 14 Vain Greenlee — 1TXRP6 
Arbor Not Included 1XRP6 
Carhide Tipped Tooth Material 


the hole saw in the drill. The pilot bit keeps Tin 4 Yin Milwaukee 487646 
i j 1% іп 4 Yin Milwaukee 487647 
the hole saw from walking or moving when Tin 1 Ta in — Milwaukee 487649 
it starts the cut. 196 in 4 Yin Milwaukee 487651 
No. of Max Teeth Item 194 in 6 A in — Milwaukee 482654 б 
b 5 2in 6 Yin Milwaukee 487655 Р uke 
AES 8и Size Range Cutting Depth Tooth Material perinch — Brand No. 9% in 6 fiin Milwaukee 482659 Mime 
3 in 6 V&in Milwaukee 482661 
7 76 into 1 V^ in 1%in Bi-Metal 5/6 Morse 53WM38 Steel Tooth Material : Р 
8 Ainto2 Yi in 175 in Bi-Metal 5/6 Morse 53WP29 tsn б Tin Milwaukee 487630 Metal-Cutting 
9 % in to 2 Y in 1%in Carbide Tipped 4 Milwaukee 466К06 34 in 6 %in Milwaukee 487631 
138into 4 Жіп 1%in Carbide Tipped 3 Milwaukee 788М/Ғ8 Ye in 6 vein Milwaukee 482632 Hole Gutters 
10 Ain 02 № in 1 іп Carbide Tipped 3 Milwaukee 1788М/Ғ5 % in 6 Yin Milwaukee 482633 
34 in to 2 ^ in 1%in = 5/6 Morse 54HN56 Te in 6 in Milwaukee 482634 Е " 
i Yinto2 vin — 176in Bi-Metal b/G Мозе 53WP26 Tin 8 ein Mia ee 480034. Use on steel and steel-alloy work 
12 Y into 2% in — Bi-Metal 3.5 Milwaukee 610Х06 iis in 6 ein Milwaukee 482637 Pieces for tasks such as cutting 
Ya in to 2 % in 1%in Carbide Tipped 3 Milwaukee _ 788WF6 Tin 6 Yin Milwaukee 482639 i i 
13 75 into 2 ^ in 1% in Carbide Tipped 4 Milwaukee 55ЕА23 Tungsten Carbide Tooth Material knockouts in elecirical panels. 
76 in to 4 V in Тіп Bi-Metal 5/6 Morse — 53WM61 7% in 4 Yin Greenlee 1FAHg They also cut stainless steel, 
14 JA in to 3 in 1%in Bi-Metal 5/6 Morse 53WM40 TH i 6 Vei Greenl ТЕАЈ2 i 
15 34 into 3 in Tin Carbide Tipped 3 Milwaukee — 788WF7 im Пп reen ee aluminum, and other soft alloys. 
^ in to 4 іп віп i-Metal orse Е " 2 
21 34 in to 5 in — Bi-Metal 35 Winans ВШ | eo nu M, CMM Thread мо P Mias” 
24 3. in to 4 У in 175in Bi-Meta 5/6 Morse 53WM67 ru Mat lan Iud d ep ize гап 0. 
26 Yin to 4% in Tin Bi-Metal 5/6 Morse 53WP34 BÍ. Metal Teeth Mat ial : 
zm 3i into 494 in Tin Bi-Meta 5/6 Morse 53WP33 Маја Тоо Maternal оа apgr SPYDER 
Arbor Not Included X : + Т 7 = 
T 151 Yi а % in 3.5 1%іп 17-20 Milwaukee ЗЕРҮ2 
3 —ЮШЮю?йп 5m Bi-Metal — 4/6 — Westward 29х21 4n 32 Теп %20 Мімәшен ЗЕР? Wigod-Cutting 
% in to 4 % in 1%in Bi-Metal 4/6 Westward 29/Х20 TL EL т : 
іп 4 1%іп 17-20 Milwaukee 466.86 H І S 
— | 35 iin 6-20 Milwaukee 31619 ole saws 
V А Н kee 1% in 3.5 1%in 17-20 Milwaukee 3TGN1 А 
Мовѕе Паи IDEWALT twin 4  i*in 7-20 Milwaukee 466186: Маке holes in wood, MDF, 
Ба Twin 25 19віп W20 Milwaukee STER? and plywood. They cut 
= 1%іп 25 19віп 7-20 Milwaukee 3TGN3 ; 
Metal-Cutting Hole Saws Tin 35  9$in 77-20 Milwaukee 3TGN4 ЧіСКІу through 2x4s. 
Tin 4 1%іп 9-18 Milwaukee 466191 
= Make clean cuts іп common metals such as ТА іп 33 ТА іп Tm М waukee STENS 
; ; A in E віп 67. ilwaukee 
steel, aluminum, and mild-steel alloys. {йш — 4 — 9&in 9218 Milwaukee 466102 
Teeth Син Thread It in i Xin Vv" ilwaukee 
Saw Di finch — Dente ЭО апі м" Din 4 1%п 96-18 Milwaukee 466J94 ы 
ам Dia. per Inc ер ize ran 0. ] 1 А и 
Arbor Built-In 2Win 35 Tin 9-18 Milwaukee 3TGN9 
Bi-Metal Tooth Material 2% in 3.5 1%іп 1-20 Milwaukee 3TGP1 / 
yy 5/6 17” 7720 Morse 54HP12 2% in 35 T¥%in 12-20 Milwaukee 12T009 
y 8 V^ — Milwaukee 92РК29 E in B mE mE Mi waukee ат 
Ў 10 VA — Пећа  4NZVÀ Yin їп 98—18 Milwaukee 456797 Tue 
ж 5/6 1% 12-20 Morse 54НР14 Arbor Built-In ешп 52 ETT (деді Mi wau вв Ed coge 
Жж 8 Ww — Milwaukee 32PK30 is 21 i ail 2 ! Бог 
T 5/6 iW Уй Morse БН В! .. Hei = 852 Tn x7 “ММаШав: STOPA Dor 
T 8 yr — Milwaukee 32РК31 in 5 біп ЛЕ ilwaukee 
TA 5/6 TA 12-20 Morse 54HP18 54HP16 3%in 3.5 1%in 12-20 Milwaukee 3TGP6 
V yy = il 3%in 35 win 2-20 Milwaukee 3TGP7 
ТА, 5. Mg шее 32751? 3% in 35  1%in 17-20 Milwaukee 3TGP8 Bi-Metal 
TH" 5/6 T 56-18 Могве 54HP23 Зйп 35  1%in 12-20 Milwaukee 12T014 466J97 
5%" 8 V = Milwaukee 32РК34 4in 3.5 1%in_ 12-20 Milwaukee 3TGP9 
TV 5/6 TA" 535-18 Morse 54HP25 4in 4 1%1п 38-18 Milwaukee 466К03 
Т" 10 Y = DeWalt 4NZW1 4% in 3.5 1%in 12-20 Milwaukee 3TGR1 
D 55 TA “ағ — Mares — bAHP2S 4Йіп —35 1%п 34-18 Milwaukee 3TGR2 
2 5/6 TA 59-18 M 54HP32 415 in 3.5 1%іп 12-20 Milwaukee 3TGR3 
ж —H6 ТУ H8 — Morse ЫНРЫ (Әп 4 19 77-18 Milwaukee 465005 
2% 5/6 178 545-18 Morse 54HP38 4% in 3.5 1%іп 12-20 Milwaukee 3TGR4 
РЕЙІ 5/6 TA 35-18 Morse БАНР41 5in 3.5 1»sin 12-20 Milwaukee 3TGR5 
3 5/6 TA 55-18 M 54HP43 515 in 3.5 1%in 17-20 Milwaukee 12T017 
T 28 98—002 НЕ біп 35 1%п 12-20 Milwaukee 3TGR6 


ide Ti i Gin 4/6 1йп 7-18 Spyder 31LV50 
Carbide Tipped Tooth Material — — —paWalt ДҮЙ? 6%in 4/6 1йіп 1-18 Spyder 31LV51 
14 5 i = er МҮ? Arbor Not Carbide Tipped Tooth Material yy Spyder 31LV52 
* 5 үр — — ат MYM _ Included Ain — 1 2in 3020 Spyder 31/53 
‘Arbor Not Included Bi-Metal Tooth 1 in 1 2in %-20 Spyder 31/54 
Bi-Metal Tooth Material Material Tin 1 2in 39-20 Spyder 31155 
ЕЛІ 5/6 T 12-20 Morse  53WM45 29р203 ШШ 1 2in 377-18 Spyder 3TLVS9 
V 5/6 iW 17-20 Morse  53WM48 Tain 1 2in àT7T8 Spyder 3TIV6I pem аа 
ИЗ % 19 19-20  DeWalt  60NN42 2/8 n 1 2in 17-18 Spyder ЗІШ63 arbide Tippe 
T 5/6 iW 17-20 Morse  53WMbi Jin 1 бип 3718 Spyder ЗВНҮЗА 31LV53 
тй" 5/6 1% 12-20 Morse  53WM54 4% in 1 2in 17-18 Spyder 310/76 
TW 5/6 T% 9-18 Morse — 53WM57 Sin 1 2in 77-18 Spyder ЗПУТ8 
19g 5/6 TA 54-18 Morse 53WM63 6 in 1 67. in 9-18 Әруйег ЗВНҮ28 
TW 5/6 T 56-18 Morse — 53WM68 6% in 1 2in 17-18 Spyder 311/80 
16 596 —14-— 5-18 Morse — SWNBS "m 
Ad в" 8" orse s 2 
2 5/6 17-18 Morse  53WN94 Тан 
2 % Tyr — 9-18 DeWalt 290210 i Item 
2 % 1%” 398-18 DeWalt 6ОММ59 А aw Dia. — No. 
A 5/6 TW 9-18 Morse  53WN98 Wood-Cutting 196 тп 483K69 
AA 5/6 iW 38-18 Morse  53WP03 1% in — 483K70 
29" 5/6 TU %-8 Morse  53WP04 Hole Gutters 2Йіп  483К71 
3 5/6 T% 56-18 Morse — 53WP11 Arbor Not 2%віп 483К73 
T 5/6 TA 2-18 Morse — 53WP20 Included a Arbor not included ЕШ 483K75 
ГУА 5/6 1% 38-18 Morse  53WP24 ы : А 3% іп 483K76 
5 5/6 ТИ — 35-18 — Morse ӘШІР Ві е » Bi-metal tooth material in — 483K7T 
БИ" 5/6 iW 38-18 Morse  53WP30 a 3 teeth їйїп __483К78 
БУл 5/6 iU RAS Morse  53WP31 53WP04 dra А 4% in 483K79 
6 5/6 iW 54-18 Могѕе  53WP32 = 2/5" max. cutting depth БИП 483K80 
6 % 147-918  DeWalt 290736 a 54"-18 thread size Vin  483К81 483K81 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Hole Saws & Accessories 
s s jae Ging 
Е шеё à aw utting Cutting Thread Item 
LENOX% Arbar Not 110 Morse Dia. Teeth per Inch Depth Depth Size Brand No. 
Included даа Arbor Built-In 
(WESTWARD 29VU25 %ein Continuous Grit 1in  1in — Milwaukee 330Н24 
Masonry & Yin Continuous Grit in Ип - Morse 40L153 
Multipurpose Hole Saws Tile-Cutti Ны — Зое 
[| e- u Ing ДАШ ontinuous Grit 1 in n — ilwaukee 
i А ; i %in Continuous Grit 1in fin | — Milwaukee 33UH27 
Cut through multiple types of materials without changing the H | S Yin Continuous Grit in Tin  — Milwaukee  33UH28 
hole saw. Compatible materials include wood, sheet metal, ole saws %in_Continuous Grit Ti тїп  — Miaukee _— 380980 
А 4 ; ан ; in Continuous Grit іп i - orse 
plastic, and laminate. An abrasive-grit rim cuts into їп Continuous Grit in Imn == Milwaukee 33UH31 
в Teeth У Мах. MM Item cement block, tile, stone, and ТАП Continuous ant ein AL — Morse т 
aw Dia. erinch Cutting Depth ize Brand No. А іп Continuous Gri 5 in in — — 
Arhor Included VE other hard materials. 2% in Continuous Grit Yin п — = 36RE22 
Bi-Metal Arbor Not Included ? END 
215 in % 1%in = LENOX 60FF07 1% in 4 їйїп 17 іп %in-20 Milwaukee 33UH14 
415 in % 1% in — LENOX 60FF15 Тиіп 4 112 іп 1 іп %in-18 Milwaukee 33UH15 
Arbor Not Included 1% in 4 їйїп 1 іп %in-18 — Milwaukee — 33UH16 
Bi-Metal Arbor Built-In 10 іп 4 iin 1 іп %in-18 — Milwaukee 33UH17 
17 in 4/6 1 іп ув іп-18 Westward 29VU08 36RE22 2 in 4 їйїп 1 іп %in-18 ^ Milwaukee — 33UH18 
1% in 4/6 1 in % in-18 Westward 29VU10 2% in 4 їйїп 1% іп %in-18 — Milwaukee — 33UH19 
1% in 4/6 1 іп W in-18 Westward 29VU16 2%cin ^ Gulleted Т%їп 17% 1п % in-18 Morse 54HN86 
24 in 4/6 1 іп Yin-18 Westward 29//22 3in Gulleted 1% in 176in % in-18 Morse 54HN90 
215 in 4/6 1 іп Yein-18 Westward 29/25 Зу іп Gulleted Тіп 176in % in-18 Morse 54HN94 
3in 4/6 1 in Y&in-18 Westward 29VU30 3% in Gulleted Tin 1 іп % in-18 Morse 54HN95 
4in 4/6 1 in іп-18 Westward 291038 4in Gulleted TAin 1 іп % in-18 Morse 54HN98 
54 in 4/6 1^in Yin-18 Westward 29VU45 4%in Gulleted Tin 1 іп % in-18 Morse 54HN99 
Carbide Tipped Arbor Not 4% in Gulleted 1/sin 1 іп % in-18 Morse 54HP01 
2 in 3 Тп %in-18 LENOX _ 600309 гоог 0 40 іп — Guleted ^ 1/&in 176in 9% іп-18 Morse 54HP03 
Included 4% in Gulleted Tin 1%іп % in-18 Morse 54HP04 
33UH19 5in Gulleted Tin 1 іп % in-18 Morse 54HP05 
Morse © GREENLEE 51^ in Gulleted 17&in 1 іп % in-18 Morse 54НР06 
0 Arbor Built-In 6in Gulleted TAin 1 іп % in-18 Morse 54HP08 
6% in Continuous Grit 17 іп 1 іп % іп-18 Morse 54HN57 
Multipurpose 45FC16 6% in Continuous Grit 176in 1%in%in-18 Morse  54HN59 
Н | C tt r Quick Change Arbor Arbor — 
0 е u e S Arbor Type y Thread Shank Shank Fits Hole Saw Item 


Size Style Size — Dia. - Imperial Brand No. 


Used on single or mixed materials, Quick Change Arbor Type 


31LV84 


such as wood, metal, plastic, and nail- Yein-20 Нех Рі  Veintoi!4in Spyder 31LV84 
bedded wood 56 in-18 Fat “cin 1%into6 “in Milwaukee 483K86 
em : Yin-18 — Hex іп 1 Y4inand Larger Milwaukee 5TJC9 
Number of 36 in-18 Hex іп 1%into6%in Spyder 310/81 
Unthreaded Flat ^ іп JAinto3in ^ Milwaukee 482567 
Teeth (Hole Max. Item Ünthreaded H ES Yin to 2 Vat G 1XHN5 
Saw Dia. Cutters Only) Cutting Depth Brand No. pu: Mor gps zn in to 2 Жіп reeree 
Arbor Built-In Standard 36 in-20 Hex — ein —7&intoi75in Greenlee 1XRP7 
Carbide Tipped l Arbor Type  /П20 Hex Мп %sintot%ein Мое 53WM32 
Ўв іп 6 iin Morse 45ҒА89 AXRBZ in-20 Hex sin %sintot%ein Greenlee 35MJ24 
% in 6 iin Morse 45ҒА90 Yin-20 Hex іп _ віп їо 1 iin Morse 53WM34 
16 in 6 tin Morse 45FA91 . ә yaukee Yein-20 Нех іп (рі01%віп Milwaukee 3TGR9 
іп 6 Tin Morse 36FV29 | SPYDER Тїш in-20 Нех sin Ysinto1%ein Greenlee 35MJ21 
34 in 8 Ya in Morse 36FV43 % in-20 Hex sin Uptoi%sin Milwaukee 5TJC8 
ЕТТЕГІ! 6 Tin Morse 45FA93 onere V onsE Yein-20 Round “in Uptot%sin Milwaukee 13N969 
Th in 6 Tin Morse 36FV30 ind Morse Yein-20 Round Ип %ointo1%ein Greenlee 35MJ23 
im — 5$ — in ме а | Hole Saw Arbors ты шш. ae 
: м в in- Hex — віп YA into 6 in orse 
Тіп 8 Ye in Morse 36FV45 . А А Yin-18 — Hex Фіп 1 іпапа Larger Milwaukee 33UH20 
ve in B 1 in Morse M a All include pilot bit, except 33UH20 Yein-18 Нех в in 1Vinto6%in Morse S3WM36 
in in orse B Я 56 іп-18 Hex sin 1%into6in Greenlee 35MJ22 
114 in 8 Ain Morse 36FV46 | These arbors are interchangeable with %in-18 Hex Mesin 1 Vsinto6in Spyder 38HY16 
1%e in 6 tin Morse 45FA97 hole saws that have the same shank size. Unthreaded Нех іп 1%into2%in Greenlee 1XRP8 
1^ in 6 Tin Morse 36FV33 —————————— MÀ a — — SS. 
1% in 6 1in Morse 36FV34 s дике. 
1% in 8 Vain Morse 36FV48 Pilot Drill Bits Тїш m... @©creenee Morse Morse Males, 
1^ in 6 Tin Morse 36FV35 ақынын ысы 
1% іп 6 Tin Morse 45ЕС02 These bits attach to a hole saw arbor. They extend á Overall | Нет 
Tn Б in Morse... $6436 | past the hole saw cutting edge to drill a starter hole E UELLE Brand No. 
Л е : i А : 
178 in 6 Tin Morse 36FV38 that prevents the hole saw from walking when it ШЕ ыл ПЕЛЕ Соһай Milwaukee 783WR3 
2in 6 Tin Morse 36FV39 begins the cut. Vi B " 
E - Жіп 2in Carbide DEAL 10Ғ521 
2in 8 віп Morse 36FV53 Yin 3 іп High Speed Steel Milwaukee 3Y087 
2% in 8 Yin Morse 45ҒА60 Yain 4in High Speed Steel Milwaukee 3Ү083 
2% in 8 Ys in Morse 45FA64 Жіп 4in Carbide Milwaukee 13N970 
2% in 6 Tin Morse 45FC11 Hex Shank Style 
2% in 8 Yin Morse 45FA66 m i ИШ Qobalt-$ ег! Greenlee ТАНАТ 
3i 6 li M 45FC16 4 |n ? |n ODalt-otee reeniee 
2 1 T arse Жіп 2%1п High Carbon Steel Milwaukee 482568 
3in 8 Vs in Morse 45FA74 Win 39in High S Steel Greenlee 35MJ25 
Bro eT Flat Shank Style Hex Shank Style — D 44 mm High Speed Steel reae TXRR1 
Tungsten Carbide 1XRNG p 
YET zT 10F521 Round Shank Style 
ie in 4 л in Greenies b án 3211 в "Саре, | Milwaukee Sauter 
біп біп reenlee = | E ^in 39$ in High Speed Steel orse 
2in 6 Yin Greenlee — 1FAJ3 Oe ж-————===л paund нак ауа ‘ain 33ein Carbide Morse 53WP35 
Yin 41%6іп High Speed Steel Morse 4WY23 
Yin 4 %віп High Speed Steel Malco — 1ELG6 
ішке Arbor Arbor Arbor — Overall Item 
110 < Adapter Shank Style Shank Size Length — Brand No. 
Angle Grinder Adapter 
D Il-Cutti 496386 " Round with Fats “іп 1%in Milwaukee 33UH22 
rywa utting / pauke OW Round with Flats in 1% in Milwaukee 33UH23 
Ши ORSE 
Hole Saws 4 ж SPYOER nc Milwaukee 482566 
THE MK, MORSE COMPANY а в In = Шуаикее 
а = Arbor Extension 
» Arbor not included \ Arbor Extensions Hex Фіп 12in Morse  4VV93 
+1" max. cutting depth & Adapt Wo in Hr prt a 
Thread Item ap ers Hex ы in 241 in Spyder 38HY24 
Saw Dia. Teeth per Inch іе No. х m" Hex Asin 5 іп Milwaukee 451177 
2 nio 7 n р к= Extensions attach to an existing arbor to extend the Hex Fein Tin Milwaukee 451178 
3%in Continuous Grit %іп-18 116840 36FX66 reach of a hole saw or hole cutter. Arbor adapters Hex ein  12in Morse 4Х/26 
4%п Continuous Grit 96 in-18 11C841 ttach bor to a tool without a drill ch М h Hex As in 18in Milwaukee 45L179 
5%in Continuous Grit 9s in-18 110842 attach an arbor to a too! without a апп списк, Suc Hex Asin 24іп Milwaukee 451180 
6%in ^ Continuous Grit $6 in-18 110845 as an angle grinder. Hex % іп 12in Spyder 38НҮ26 
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Bit Holders & Screwdriver Bit Sets Details on page A1. a 
" 1 аш Мел! Drive X Overall Magnetic/ Fastening ltem Pkg. 
IL edm мына 4 Flexible Size BitLength Nonmagnetic Too! Material ВИ Retainer Type — Brand No. Qty. 
m iii 2 i 14" Hex Shank Style 
Bit Holder Ceiling Lag Covered Bit pee 9" Magnetic Carbon Steel Retaining Ring IRWIN —787P85 3 
787P85 Screwdrivers Holders 2W Nonmagnetic Plastic, Steel — Quick Change Metabo 53YZ72 1 
32PK69 5UFH4 \ 2% Magnetic Steel Quick Change RWIN 6CYU8 1 
х Е | 3' Magnetic Steel Retaining Ring Milwaukee 451181 1 
Drive Guide Ke 30HMO06 -= E / d. Magnetic Steel Retaining Ring RWIN 783Ү0ї 3 
38RV72 “ә ж 6 Magnetic . Steel Quick Change RWIN —6CYU9 1 
8% Magnetic ^ Stainless Steel Magnetic Proto 196220 1 
EZ . 11 Ae" Magnetic ^ Stainless Steel Magnetic Proto 41432 1 
APEX. @ZEPHYR IRWIN. 12" Magnetic Steel Quick Change — IRWIN 6СҮМО 1 
Я <> it Magne ic SES Magnetic Eazypower mE Ц 
g А kee єтттттг Just Better Tools" АУ г %) Ш agnetic teel agnetic azypower 42W455 
metabo Tile leazypower. "As" Hex Shank Style 
d Б Magnetic Steel Quick Change RWIN — 6CYVA 1 
H Te 12: Magnetic Steel Quick Change RWIN 6СҮМ5 1 
Bit Holders 18 Magnetic Steel Quick Change RWIN 6СҮМ6 1 
j iye: j j i 3%" Hex Shank Style 
= Bit holder drive: Hex uis неее y 5 Magnetic Steel Quick Change IRWIN  8CYV2 1 
Cening Lag Sorewdrivers—kor use мөм Flexible extensions allow Va" Square Shank Style “ee x ол 
when driving ceiling lag screws. ` Ў Ж Nonmagnetic Steel Retaining Ring Zephyr 411497 1 
access around obstructions to reach T Nonmagnetic Steel Retaining Ring Apex  22PF22 1 
Covered Bit Holders—Have a fasteners. V 1w Nonmagnetic Steel Retaining Ring Zephyr 411498 1 
В А 1% Nonmagnetic Steel Retaining Rin Apex — 22PF45 1 
non-marring cover that provides a Drive Guides—A retracting sleeve 2 y" Magnetic Steel Retaining Ring Apex  22PG81 1 
protective barrier when using bits on ; 34" Square Shank Style : ae 
finely finished workpi helps steady long fasteners and aids w 1% Nonmagnetic Steel Retaining Ring Apex  6CYU7 1 
Inely Tinished workpieces in driving fasteners in hard-to-reach 2%' Magnetic Steel Retaining Rin Apex —5WGJ2 1 
os He 1w Nonmagnetic Steel Retaining Rin Apex  22PF20 1 
applications. ie PEZ Magnetic Steel Retaining Ring Apex —5WGJi 1 
32" Square Shank Style 
Drive Overall Magnetic/ Fastening ltem Pkg. Л 1% Nonmagnetic Steel Retaining Rin Apex X 22PF30 1 
Size Вії Length Nonmagnetic Tool Material Bit Retainer Type Brand No. Qty. 298 Magnetic Steel Retaining Rin Apex  5WGJA 1 
Bit Holders " 1% Nonmagnetic Steel Retaining Ring Apex 22РЕ29 1 
14" Hex Power Drive Shank Style Vie 2% Nonmagnetic Steel Retaining Ring Apex 5WGJ3 1 
i Magnetic Steel O-Rini Apex 5UFGO 1 54s" Yankee Shank Style 
pt Magnetic Stee Re aining hing Apex  22PH54 1 yr 2 Уд" Nonmagnetic Steel Retaining Rin Apex 22Р624 1 
; Е Nonmagnetic S ее Rel aining Ring zephyr LL 1 сй tag Serewilvers 
A lagnetic ее -Ring ephyr 4 4" Hex Shank Style 
2% Magnetic Steel Magnetic Westward 38RV73 1 V 3 Nonmagnetic Steel — Eazypower 32PK69 1 
2%" Magnetic Stee Retaining Ring Zephyr 411491 1 He 3" Nonmagnetic Steel — Eazypower 32PK70 1 
2 9g Magnetic Steel Retaining Ring Apex 5SUFG2 1 Covered Bit Holders 
2 au Magne ic Steg Retaining Ring Apex rare an Уд" Hex Power Drive shank. Style ЖЕН — т BUFHI 1 
agnetic ее agnetic pex agnetic eel etaining Ring pex 
3 Magnetic Steel Magnetic Westward 38RV74 1 ya" 4 Magnetic Steel Retaining Rin Apex  52AY58 1 
3 Magnetic 5 ее O-Ring Apex 5UFG1 1 5 sty " Magnetic Steel Retaining Ring Apex 52АҮ74 1 
3" Magnetic eel Retaining Ring Zephyr 411492 1 34" Square Shank Style 
Ww 3 Magnetic Steel Retaining Ring Zephyr  411A93 100 Л ы Nonmagnetic Steel Retaining Ring Apex SUFHS 1 
3%” Magnetic Steel Magnetic Apex | 22PG10 1 2%” Magnetic Steel Retaining Rin Apex 5UFH6 1 
3 2 wane ic 5 т re апо Апо A ТА 1 м m stank a ic Steel Retaining Ring Apex 5UFH9 1 
КВЗ Magnetic Steel Retaining Ring Zephyr 411484 1 vA 298" Magnetic Steel Retaining Ring Apex 5UFJO 1 
4 Magnetic Steel Retaining Ring Apex 6CYU3 1 Se 1w Nonmagnetic Steel Retaining Rin Apex 5UFH7 1 
4 Magnetic 5 ее Retaining Ring Apex — 22PJ26 5 WS HE " Magnetic Steel Retaining Ring Apex 5UFH8 1 
4 Magnetic eel Magnetic Zephyr 411481 1 12" Square Shank Style 
T Magnetic Steel Magnetic Zephyr 411482 5 "T 1%” Nonmagnetic Steel Retaining Ring Apex 50ЕЈ1 1 
4 Nonmagnetic Steel Retaining Ring Apex 22Р009 1 16 294 Magnetic Steel Retaining Rin Apex 50ЕЈ2 1 
6 Magnetic Stee Retaining Ring Apex SUFFO 1 Bit Extensions 
9 Nonmagnetic Stee Retaining Ring Apex — 22PF83 1 Ya" Hex Shank Style 
10" Magnetic Stee Magnetic Zephyr 411480 1 үлі j Nonmagnetic Steel Locking Milwaukee 30НМ06 1 
y 2 yg Magnetic Stee Magnetic Zephyr 411А88 1 Flexible Extensions 
EA P 2 E _ en agre ic Steel Magnetic Zephyr 411487 1 У" Hex Shank Style — Steal mum Е — 
Ав" Hex Power Drive Shank Style agnetic eel agnetic azypower 
w 11%6 Nonmagnetic Steel Retaining Ring Apex | 292РҒ97 1 18" Magnetic Steel Magnetic Eazypower 8FNG1 1 
3" Magnetic Steel Retaining Ring Apex 22PH05 1 Ww 24 Magnetic Steel Magnetic Eazypower 8FPG3 1 
Ae" Hex Power Drive Shank Style 36" Magnetic Steel Magnetic Eazypower 9AT49 1 
уг 2% Nonmagnetic Stee Retaining Ring Apex 22РҒ34 1 48" Magnetic Steel Magnetic Eazypower 8YPW1 1 
3 Ив" Magnetic Stee Retaining Ring Apex X 22Р055 1 Drive Guides 
"T 2% Nonmagnetic Stee Retaining Ring Apex  22PG23 1 3A" Hex Power Drive Shank Style 
КЕЛУ Magnetic Stee Retaining Ring Apex 22PG86 1 yr 3%” Magnetic Steel Magnetic Westward 38RV72 1 


© GREENLEE PROTO Y МЕСАРНО” BRUM 50 LEATHERMAN IRWIN. © =; 
Screwdriver Bit Sets flies (УКУЫН Mwera 


Hand screwdriver bit sets include various bits for driving screws and other fasteners by hand tool application. Models 
Hand Screwdriver Power are available for industries such as automotive, electronics, and carpentry. Cushion-Grip handles offer greater torque and 


ee, 4... comfort. Industrial strength steel bits offer durability and long life. Power screwdriver bit sets maximize your drilling 
No. Hex it Set 3MJA9 


of Shank and driving capabilities with these versatile and durable bit sets. Item 
Pcs. Size Includes Brand No. 
Hand Screwdriver Bit Sets 
Bit Set 
Vain, 
10 Vie in, Flat %c in, % in, Phillips #1, #2, Square #1, #2, Torx #10, #15 Greenlee 499N25 
% in 
; Phillips £1 372 in, біп, £2 3% in, біп Slotted ?4s in, % in, 3% in, біп, Square £1 3% in, біп, #2 3% in, біп, 
ШАШ pe ‘Slotted зле in, 4 in, 6 in, Nut Driver Y in, 7 in, 5% in, en, Ж in, 4 in, 1 in, біп Greenlee 400422 
Insert Bit Set 
10 “in Yi in Magnetic Bit Holder, Phillips #1, #2, #3, Slotted “в, 952, Torx T10, T15, Storage Box/ Screwdriver Handle Proto 41/24 
Screwdriver Bit Set 
YA in Torx: T10 and T15, T20 and T25 Megapro  5PA38 
Yin Hex: % and %4, % and 46 Megapro  5PA41 
2 Win Tamperproof, Torx: T20 and 125, T27 and T30 Megapro 5РА40 
2 lin Phillips #0 and #3, Square(Robertson) #0 and #3 Megapro 5РАЗ7 
2 “in Torx: T10 and 115, T20 and 125 Megapro  2MRT3 
3 “in Spanner: #6 and #8, #10 and #12, Torx T10 and T15 Megapro 5РАЗ9 
3 Yin Slotted #4 and 6, Phillips 1 and 2, Square(Robertson) 1 and 2 Megapro 5РАЗ6 
28 iin (2) t in PHT, (3) t in PH2, (2) 7 in 518, (1) 1 in Q1, (1) 1 in Q2, (2) 2 in PHT, (2) 2 in PH2, (1) 3.5 in PH2, (1) 3.5 in 502, (1) Compact Magnetic Drive Guide, (1) DeWalt — 55KH37 
Magnetic Drive, (1) 74 adapter socket, (1) % Hex Adapter, (2) ie in, (1) 352 in, (1) Ув in, (1) %2 in, (1) %e in, (1) 74 Nutsetter, (1) “6 Nutsetter, (1) З in Holder 
32 Vain 1 in PH1, (5) 1 in PH2, 1 in SL8, 1 in Q1, 1 in Q2, (2) 2 in PH1, (2) 2 in PH2, 2 in 518, 2 in 5110, 2 in Q2, Power Dimpler, 3.5 іп 502, Compact Magnetic DeWalt — 55KH38 
Drive, % in Spade, % in Spade, М in Nutsetter, %46 in Nutsetter, 7 in Adapter, % in Adapter, З in Holder, Ув in, 82 in, V6 іп, 952 in, #6 in 
35 Мп Tin PHI, (4) Тїп PH2, 1 in 518, 1 in 01, (2) Тіп Q2, (2) 2 in PHT, (4) 2 in PH2, 2 in PH3, 2 in 518, 2 in 5110, (2) 2 in Q2, 2 in 120, 2 in T25, 3.5 in DeWalt  55KH39 
$ PH2, % in Spade, % in Spade, % in Nutsetter, 54e in Nutsetter, (2) Ye in, 42 in, % in, % in, 34e in, Compact Magnetic Drive, 3 in Holder 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Screwdriver Bits 
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Screwdriver Bit Sets €—PÓ € 

pue IRWIN. © /--/-(ш) Tie ER Су ESEE M wera 
of Shank Item 
Pes. Size Includes Brand No. 


Hand Screwdriver Bit Sets (Cont.) 
Screwdriver Bit Set (Cont.) 
42 Win Square Drive #1 x #2, Torx T15 x Hex % in, Torx #6 x #8, Torx #10 x #15, Torx #20 x #25, Torx #27 x #30, Eyeglasses Screwdriver, Pozi #2 x 
#1, Hex 1.5mm x 2.0mm, Hex 2. 5mm x 3. Omm, Hex 4.0mm x 5.0mm, Hex 6mm and М1 in, Hex 732 in x 3e in, Hex e in x 964 in 
(7) 1 in PH2, 3) 1 in SQ2, 1 in Star Bits T15, (2) 1 in Star Bits T20, 1 in Star Bits T25, (2) 1 in PH2, 2 in SQ2, 1 in SL8, Magnetic Holder, 1⁄4 


Leatherman 19LY98 


65 “in in Nutsetter, 94 in Nutsetter, М in Adaptor, Compact Magnetic Drive, 6 in % Spade, біп 94 in Spade, біп % Spade, 36 Socket, “As Socket, DeWalt 55KH40 
1% Socket, 9 Socket, (2) vein, (2) %4 in (2) 342 in, (2) Ya in, (2) V6 in, 964 in, %e in, 1364 in, 752 in, 1964 in, М in % in, Small Stoarge, (2)1 
in PH1, (4) 1 in PH2, (2) 1 in PHS, (2) 1 in 501,1 in Star Bit T15, (2 1 іп 516, (2 lin 518, gl in SL10, 1 in Star Bit Т25 
(6) 1 in PH2, (5) Тіп Q2, (5) 1 in T20, (5) 1 in 125, (2) 2 in Q2, 2' SL8, (2) 2 in PH2, 2 in T20, 2 in T25, 3.5 in 518, 3.5 in SQ2, 3.5 in PH2, 3.5 іп PH1, Magentic Compact 
80 “in Drive, / Nutsetter, 46 Nutsetter, % Nutsetter, /4 Adapter Socket, 3% Adapter Socket, (2) 146 in, (2) 96« in, (2) 34» in, 0) 7/6 іп, (2) V6 in, 964 in, 3^e in, 1364 in, 7/5» іп, 1964 in, DeWalt 55KH41 
Y4 in, % in,small storage, (2) 1 in РН, (3) 1 in PH3, (3) 1 in 516, (3) 1 in 518, (3) 1 in 5110, (2) 1 in Q1, (2) 1 in Q3, 1 in T10, (3) 1 in T15, 1 in T30, 1 in T40, Bit Holder 

Impact Screwdriver Bit Sets 
Insert Bit Set 
5 “in Phillips, Slotted, Square, Torx RWIN — 55KG85 
6 “in RWIN 55КН92 
7 Vain Ув in Bit, ўе in Bit, 34 in Bit, 982 in Bit, % in Bit, 764 in Bit, %a in Bit RWIN — 787P71 
19 in RWIN — 55KJ13 
32 Win Tool Case RWIN 55КЈ08 
Power Bit Set 

Yin T15/T20, T20/T25, T25/T30, T25/T25 2% in Bits Plus Magnetic Screw-Hold Attachment RWIN —30TH75 
7 in (3) #2PH/#2PH, 4250/%250 2% in Bits Plus Magnetic Screw-Hold Attachment RWIN 30ТН76 
Screwdriver Bit Set 
19 "in Phillips #2 x 1 in (8), Square #1 x 1 in, Square #2 x 1 in (2), Square #3 x 1 in, Phillips #2 x 2 in (2), Phillips Vega Ind., A5AW50 

#3 x 2 in, Square #2 x 2 in, Mag Bit Holder, 1⁄4 in Mag Nutsetter, “в in Mag Nutsetter Inc. 

Torx Bit Set 
3 Yin 715, T20, T25 DeWalt — 787P70 


Power Screwdriver Bit Sets 
Ball End Hex Bit Set 


9 in 30, 764, Ys, Yea, 95», Vi, 22, Уз in Bits, Storage Rail Holder Wiha Tools 5HYL2 
10 Yin 352, Fea, V6, Yea, Faz, Ўв, 7, JA in, Jin Bits, Magnetic Bit Holder, Molded Storage Box Wiha Tools 5HYL3 
Bit Set 

= Socket Adaptor, Bit Holder, Bit Ratchet, Rapid Adaptor Bit Holder, Phillips (2) #1, (3) #2, #3, Square #1, (3) #2, #3, Torx T10, T15, T20, T25, T30, А 
4 T40, Security Torx T10s, T15s, T20s, T25s, Т306, Slotted 5.5mm, Hex Plus 342, %, 942, йв, є, HMA Ve, И, S40, 1762, Ya, в, 6" Milwaukee 136265 
Drill and Driver Bit Set 


12 Жіп Drill Drive Holder; Drill Drive Connector; #6, #8, and #10 Drill Bits with Countersinks; (2) #6, #8, and #10 Replacement Bits; (3) Screwdriver Bit Tips, Heavy-Duty Container DeWalt 6XG79 
(1) % in Black Oxide Drill Bit, (1) 552 in Black Oxide Drill Bit, (1) 764 in Black Oxide Drill Bit, (1) Яв in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, (1) % in Thunderbolt Black Oxide Drill 
Bit, (1) 31 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, (1) 74 іп Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, (1) %2 in Thunderbolt Black Oxide Drill Bit, (2) Hex Bit 1 in йв in, (2) Hex Bit 1 in 
V in, (2) Hex Bit 1 іп %e in, (1) Hex Bit 1 in $2 in, (1) Hex Bit 1 іп %a in, (2) Hex Bit 1 in Ув іп, (2) Hex Bit 1 in %22 in, (2) Hex Bit 1 in %4 in, (2) Hex Bit 1 in %4 in, (3) Phillips 
95 “Yin Bit 1 in P1, (10) Phillips Bit 1 in P2, (4) Phillips Bit 1 in РЗ, (3) Phillips Bit 1 in PR2 , (1) Phillips Bit 2 in P2, (1) Pozidrive Bit 1 in PZ2, (1) Pozidrive Bit 1 in PZ3, (2) Slotted Milwaukee 36FX64 
Bit #4, (2) Slotted Bit #6, (2) Slotted Bit #8, (2) Slotted Bit #10, (1) Slotted Bit #12, (1) Slotted 2 in Bit #8, (3) Square Bit 1 in SQ1, (8) Square Bit 1 in 502, (3) Square 
Bit 1 in SQ3, (1) Square Bit 2 in SQ2, (2) Torx Bit 1 in T10, (2) Torx Bit 1 in T15, (3) Torx Bit 1 in T20, (3) Torx Bit 1 in T25, (2) Torx Bit 1 in T27, (2) Torx Bit 1 in T30, (2) 
" 502 Bit 1 in T40, (2) Torx Bit 1 in T9, (1) Torx Bit 2 іп T20, (1) Torx Bit 2 in T25, (1) 1⁄4 in Magnetic Nut Driver, (1) 54e in Magnetic Nut Driver, (1) Magnetic Drive Guide 
Drive Guide Set 


14 “in (2) Magnetic Drive Guides, (6) #2 Phillips, (2) #8 and #10 Slotted, (3) #2 Square Recess Bits, Case DeWalt 2KLK3 
oe Жіп M Quick Di for | ДР! Bits, Phillips #0, #1, #2, #4-5, Slotted #8-10, Star T15, 5 
М ^ in Magnetic Quick Disconnect for Impact/Power Bits, Phillips #0, #1, #2, 4-5, Slotted 78-10, Star T15, Square 
26 Ип Recess R1, R2 , Sockets Ў, 74, %, 4,1 1/32, %, “As, 19% and 72 in, Flexible Extension 10% in Eazypower SUXUT 
Flex Wrench Socket Set Е " " " 
341 11 in Length 36 in Hex Flex A Bit Plus Extension, Phillips #1, #2, Slotted #6-8, #8-10, Tee Star T15, T20, Square Recess 
19 Жіп R1, R2, Sockets 36, Уз, 916, %, 2, %, 96, {4 Y4 in Hex Female Socket "Adapter, Socket Adapter Fazypower SUFZ4 
Hex/Torx Bit Set 
32 Win Tamper Resistant Torx TR7, TR8, TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, SAE Tamper Resistant Hex 34, 76, 78, %a, 9», 31, Metric Tamper Resistant Klein Tools 3MJA9 
5 Hex 2, 2.5, 3, 4, 5, Spanner #4, #6, #8, #10, Tri-Wing(R) #1, #2, #3 #4, TORQ-SET(R) #6, #8, #10, М in Square to М in Hex Adaptor, 1⁄4 in Drive Sockets 
Insert Bit Set 
' Phillips ЯТ, (3) #2, #3, Hex 272, 3, 4, 5, 572 in, Pozi Drive (2) PZT, (3) PZ2, PZ3, Torx (2) T10, (2) Т15, 
i 
30 Min (3) T20, (3) T25, (2) T30, T40, Y: in Hex Quick Release Rapidaptor Bit Holder Wera  3EJYS 
Magnetic Drive Guide Set " " " " 
Yi #1, (6) #2, and #3 Square Recess, #6, (2) #8, and #10 Slotted, Bit Tips: #1, (10) #2, and #3 Phillips, Compact Magnetic Drive Guide, Double- 
uos End Power Bits: P#1/S#6, (3) P#2/S#8, (3) P#2/P#2, and P#3/S#10, Magnetic Nut Setters: М in and %c in, Power Bits: DeWalt 4WM41 
Rapid Load Holder and Bit Set " " " 
i (2) 1 in Philips Bits: (2) PH2, 1 in Square Bits: SQ2, (3) 2 in Phillips Bits: PH1. (2) PH2, 1 in Torx Bits: T25, 2 in Torx Bit: T25, 2 in Slotted 
20 An Bits: 618,372 in Slotted Bit: SL8, 2-2 in Square Bits: 501, 502. (3) Titanium Hex Shank Drili Bits: % in, 942 in, И in, (3 DeWalt 250051 
Screwdriver Bit Set 
7 Win 7 Piece - 6-in-1 Flip and Switch Driver System DeWal 5ТЕЗЗ 
15 — 2 in PH#2, 2 in SQ#2, (2) 1 in SL#8, (3) 1 in PH#2, 1 in PH#3, SQ£1, SQ£2, T25, 74, Ўв, 3 Nutsetter, З in Magnetic Holder DeWa SXFAS 
20 Vin Compact Screw Guide, (19) 1 in Insert Bits: Рт, (7) P2, РЗ, 501, Т, (3) S02, 503, 115, T20, Т25,516-8, 518-10 Milwaukee 451154 
21 Vain 2 in Magnetic Bit Tip Holder; Bit Tips: #1, (6)#2, and #3 Phillips; 36, #8, and #10 Slotted: #1 and (3)#2 Square DeWalt 4WM44 
Recess, Magnetic Nut Setters: Yi in and 94s in ; Power Bits: 2 in #2; ain #2 Square Recess қ 
Yi Magnetic Drive Guide; Bit Tips: #1, (10)#2, and #3 Phillips; #6, (2)#8, and #10 Slotted; #1, (6)#2, and #3 Square 
29 ип Recess; Magnetic Nut Setters: % іп and ur in ; Power Bits: 2 in #2 Phillips; 2 in #2 "Square Recess DeWalt 4WIM45 
31 Yin (4) Security Hex - Metric 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, (4) Spanner Bits 4, 6, 8, 10, (4) Tri-W in g 1, 2, 3, 4, (6 EET Hex DeWalt 340642 
i Bits 34s in, 3o in, 7/ in, 6 in, 96a in, ji in, ШЕКЕ Star Bits T8, 110, T15, T20, 125, T27, T30, T35, T40 
37 Win (20) 1 in Phillips Bits: PHT, (18) PH2, PHS, ( 8) Tin quare Bits: PH1, (6) PH2, PH3, (4) 1 in Slotted Bits: 516, (9 518, 5110, DeWalt 25CC48 
(2) Nut Drivers: ҮЙ in, %46 in, ДЕ Drive Guide, Compac Magnetic Drive Guide, 2 in Power Bits: PH2 
(1) Hex Bit їп 7A in, (1) Hex Bit іп в in, (1) Phillips Bit іп P1, (6) Phillips Bit 1 in P2, (2) Phillips Bit 1 in РЗ, (2) Phillips Bit 1 in РАО, (1) Phillips Bit 2 in P2, (1) 
42 wi Phillips Bit 2 in P3, (1) Phillips Bit 3.5 in P2, (1) Slotted Bit #6, (1) Slotted Bit 48, (1) Slotted Bit #10, ШЫ; ) Slotted 2 in Bit #8, (1) Slotted 2 in Bit 410, 2); Square Bitt Milwaukee 36FX65 
in SQ1, (6) Square Bit 1 in SQ2, (1) Square Bit 1 in SQ3, (1) Square Bit 2 in SQ2, (1) Square Bit 2 in SQ3 1) Square Bit 3. 5 in 502, (1), Torx Bit 1 in T10, (1) Torx Bit 
1 in T15, (1) Torx Bit 1 in T20, (1) Torx Bit 1 іп T25, (1) Torx Bit 1 in T30, (1) Torx Bit 2 in T15, (1) Torx ah у in T20, (1) Torx Bit 2 in 125, (1) Magnetic Drive Guide 
45 Vain (16) 1 in PH Bits: РН1, (14) PH2, PH3, (4) 1 in SL Bits: 516, (2) 518, SL10, 98) 1 in 50 Bits: 501, (6)502, 503, Magnetic Drive Guide, 3% DeWalt 250045 
in Phillips Bits: PH2, 372 in Slotted Bits: 512, (8) 2 in Double Ended Bits: (3) PH2/PH2, PH1/SL6, (3) PH2/SL8, PH3/SL10, (2 


Slotted Power Bit Set 


2 Win Slotted 75-6 Eazypower SUXWS 
Spanner Power Bit Set 

4 din Case, Spanner £4, 76,28, #10 Eazypower 5UXU8 
Stubhy Ball Hex Bit Set 

6 Шіп Stubby Cushion Grip Driver, Hex 6, %a, 95», 346, 2, 14 in Wiha Tools 5HYL4 
Stubby Combination Bit Set 

6 Шіп Stubby Cushion Grip Driver, Slotted 4.5, 6.5mm, Phillips #1, #2, #1, Pozi #2 Wiha Tools 5HYLS 
6 Win Stubby Cushion Grip Driver, Slotted 4.5, 6.0mm, Phillips #1, #2, Square #1, #2 Wiha Tools 5HYL8 
Stubby Torx Bit Set 

6 in Stubby Cushion Grip Driver, Security Torx T8S, T10S, T15S, T205, T255, Т305 Wiha Tools 5HYL7 
6 in Stubby Cushion Grip Driver, Torx T8, T10, T15, T20, T25, T30 Wiha Tools 5HYL6 
Torx Bit Set 

36 in Drive Bit Holder, Torx 110, T15, T20, T25, T27, T30 Proto 3R754 

Tile Y ‘insert Bit Set 

2 in Triple-Y #6 Eazypower 5UXZ2 
2 Win Triple-Y #5 Eazypower 50Х71 
2 “in Triple-Y #2 Eazypower SUXY8 
2 Win Triple-Y #3 Eazypower 5UXY9 
2 "in Triple-Y #1 Eazypower 5UXY7 
2 “in Triple-Y #4 Eazypower 50Х70 
2 Win Triple-Y £7 Eazypower 5UXZ3 
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Screwdriver Bits Details on page А1. 
22PG53 Н 
ех 
Phillips 
n 229298 30GE12 Torq-Set 
" 5RDWO 
APEX ||! чега IRWIN. “@ZEPHYR ЕЕ) 
KLEIN - МЕСАРНФ- (шаш е” ® 
TOOLS. © JONARDT OSES Every bit better. 1100 
Screwdriver Bits шш 
Tool Overall Fastening Item Pkg. 
Tip Size Вії Length Shank Style Tool Material Brand No. Qty. 
Fastening Phillips Double-Ended Hand 
Tool Overall Fastening Item Pkg. #1, #2 Hex Steel Klein Tools 40Y156 2 
Tip Size Ві Length Shank Style Tool Material Brand No. Qty. Phillips Impact 
Hex PH2 {in Hex 52 Stee IRWIN 17877: 5 
2mm 1 116 іп Hex Power Drive 52 Stee Apex 22РН00 5 Phillips Magnetic 
25mm lin Hex Stainless Stee Wera SEPW3 1 #2 2 in Hex Power Drive S2 Stee Westward 401514 2 
: Tin Hex S2 Steel Apex 22PG14 5 #3 2 in Hex Power Drive S2 Stee! Westward 401615 2 
3mm 3 in Hex Power Drive S2 Stee Apex 22PJ31 5 Slotted y Е 
6 mm 4 in Hex Power Drive — Stainless Stee Apex 22PJ38 5 1F-2R 4 in Hex Power Drive — Stainless Steel Apex 22РН12 5 
Tin Hex $2 Stee Apex 22PF50 5 2F-3R Tin Hex 52 Stee! Apex 22PG17 5 
Ye in 1'9sin Hex Power Drive $2 Stee Apex 5RDU4 5 4F-5R Tin Hex $2 Stee Apex 22PF23 5 
3 іп Hex Stainless Stee! Wera SEPY7 1 - 6 in Hex Power Drive 52 Stee! Apex 22PH30 5 
the in Tin Hex 52 Stee! Apex 22PF93 5 5F-6R 3% in Hex Power Drive Stainless Steel Apex 6JJK2 1 
11%6іп Нех Power Drive $2 Stee Apex 22PG68 5 6F-8R 6in Hex Power Drive S2 Stee! Apex 22PG97 5 
1 %e in Hex 52 Stee Apex 5SRDT9 5 6F-7R Тіп Нех 52 Stee! Арех 22РҒ72 5 
11%в6іп Нех Power Drive S2 Stee Apex 58006 5 10F-12R Tin Hex S2 Stee! Apex 22РЕ46 5 
Asin 3 іп Hex Stainless Stee Wera 5EPY9 1 12F-14R 3 їп Нех Power Drive 52 Stee! Apex 22PG93 5 
4 in Hex Power Drive — Stainless Steel Apex 6JJK1 1 14F-16R 1 in Hex 52 Stee Zephyr 4102773 5 
біп Hex Power Drive 52 Stee Apex 22PJ43 5 Square Recess 
11%віп Нех Power Drive S2 Stee! Apex SRDU3 5 #1 2%in ^ Hex Power Drive S2 Stee! Apex 22PF70 5 
Y in 3 іп Hex Stainless Stee! Wera 5SEPY6 1 2in Hex Power Drive 52 Stee! Westward 38RW01 1 
біп Hex Power Drive 52 Stee Apex 22PJM5 5 lin Hex $2 Stee Apex 5RDU8 5 
Se in 1/74 in Hex Steel IRWIN 55KH20 5 11%віп Нех Power Drive S2 Steel Apex SRDVI 5 
1 в in Hex $2 Stee Apex 5SRDT8 5 2 in Нех Power Drive S2 Stee! Apex 5SRDV3 5 
{1 17s in — Hex Power Drive S2 Stee! Apex SRDUS 5 42 3 іп Hex Power Drive 52 Stee! Apex 22PF59 5 
980 in 3 Y» in Hex Stainless Steel era БЕРҮ 1 3%in Hex Power Drive 52 Stee! Apex SRDVS 5 
5 in Hex Power Drive 52 Stee! Apex 22DG48 5 6 %in Hex — S2 Stee! Senco 224518 2 
біп Hex Power Drive 52 Steel Apex 220044 5 біп Hex Power Drive S2 Stee Westward 40L666 5 
Yea in 1/9 in Нех Power Drive 52 Stee! Apex 22PG69 5 7 Vb in Hex — S2 Steel Senco 224521 2 
7o in Ain Hex S2 Steel Apex 6YNVI í #3 1%ein Нех Power Drive S2 Stee! Apex SRDV7 5 
са 11%6іп Нех Power Drive S2 Stee Apex 22PG74 5 501 2іп Нех Steel IRWIN 55KHi0 2 
Жа in Tin Hex $2 Stee Apex 5RDU2 5 Square Recess Double-Ended Hand 
%a in Tin Hex 52 Stee! Apex SRDT5 5 30/23 2 in Square 52 Steel Megapro 22Х1355 1 
11%6ілп Нех Power Drive 52 Stee! Apex 22PG62 5 "T Туп Нех S2 Stee Klein Tools TYBR9 2 
PH2 6 in Round Steel Apex 33N629 1 2 іп Square 52 Stee Megapro 22Х138 1 
Hi-Torque Square Recess Impact 
#1 1 in Hex 52 Stee! Apex 22PG44 1 #2 6 in Hex S2 Stee Milwaukee 107782 1 
#2 Tin Hex S2 Stee! Apex 22PG45 1 #3 Tin Hex S2 Steel Milwaukee БЕАҮД 2 
43 1 in Hex 52 Steel Apex 22PG46 1 503 біп Нех Steel IRWIN 55KH33 1 
Tin Square 52 Stee Apex 22PG27 1 Torq-Set 
#10 Tin Square S2 Stee Zephyr 41149 1 Tin Hex 52 Stee! Apex 5RDWO 5 
MorTorq #2 1 іп Hex Power Drive S2 Stee Apex 5UFC9 5 
#1 1%6in Нех Power Drive 52 Stee Apex 22PJ18 5 2 in Hex Power Drive S2 Stee! Apex 5UFDO 5 
#2 1%ein Нех Power Drive 52 Stee Apex 22PH99 5 #3 1 Yin Нех Power Drive S2 Stee! Apex 5SUFDi 5 
Phillips Tin Hex $2 Stee Apex 5RDW2 5 
#0 1%e in Hios S2 Stee Wera 30GE12 10 #4 1 іп Нех 52 Steel Zephyr 411M5 5 
Tin Hex $2 Stee Apex 58069 5 1 йіп Hex Power Drive 52 Stee! Apex 5UFD3 5 
1 іп Screw 52 Stee Apex 22PG52 5 2%іп ^ Hex Power Drive 52 Steel Apex 5UFD4 5 
# 2 in Hex Power Drive 52 Stee! Westward 40L622 5 Tin Hex 52 Stee! Apex 5RDW4 5 
3%in Hex Power Drive S2 Stee! Apex 58034 5 46 1%in НехРомег Drive 52 Steel Apex 50Е06 5 
6in Hex $2 Stee Zephyr 4107228 5 2 іп Hex Power Drive S2 Stee! Apex 5SUFD7 5 
Tin Hex 52 Stee Apex ӘНІНЕ 5 3%in Hex Power Drive 52 Steel Арех 5UFD8 5 
Tin Hex $2 Stee Apex 5RDH1 250 48 Tin Hex 52 Stee! Apex SRDW5 5 
Tin Hex 52 Stee! Apex SRDH7 250 2%\п Hex Power Drive S2 Steel Apex SUFE2 5 
Tin Hex S2 Steel Zephyr 410Y99 500 Tin Hex S2 Steel Apex SRDW7 5 
Tin Hex 52 Stee! Apex SRDH8 500 #10 Tin Hex S2 Steel Zephyr 41A27 5 
11%6іп Hex Power Drive 52 Steel Apex 5RDJ5 5 2%in Нех Power Drive S2 Stee! Apex 5SUFE7 5 
2 in Hex 52 Stee! Apex 6JJKO — 1 Yi in Tin Hex S2 Steel Apex SRDW8 5 
2% in Hex S2 Steel Zephyr 410730 5 Yin 1%in Hex Power Drive 52 Steel Apex 5UFE9 5 
2 in Hex S2 Steel Apex 6JJ]9 1 Torg-SetACR __ 
#2 2¥%in Hex Power Drive 52 Steel Apex 58037 5 #8 Tin Hex S2 Stee! Apex 5UFA7 5 
3 %in Hex 52 Stee! Zephyr 410233 5 lin Hex S2 Steel Apex SUFA8 5 
3%in Hex Power Drive S2 Stee! Apex 58039 5 #10 Tin Hex S2 Stee Zephyr 4114209 5 
3 іп Hex Power Drive 52 Stee Арех 5RDKO 250 1%in Hex Power Drive 52 Stee! Apex 5SUFE5 5 
3 іп Нех Power Drive 52 Steel Арех 22РҒ35 5 YA in Tin Hex S2 Stee! Zephyr 411426 5 
6% in Hex S2 Steel Senco 224517 2 1%in Нех Power Drive 52 Stee! Apex 5UFF4 5 
6 in Hex S2 Steel Zephyr 410737 5 Fein 1%in НехРомег Drive S2 Steel Apex SUFF5 5 
біп Hex Power Drive $2 Stee Apex 5RDK1 5 Torx(R) 
6in Hex Power Drive 52 Stee Apex 22P638 5 10 in Hex S2 Stee Apex 5SRDL3 5 
7 in Hex 52 Stee! Senco 22A520 2 3 іп Hex Stainless Steel Wera BEPX7 1 
1 54e in Hex 52 Stee! Zephyr 410741 5 15 1 іп Нех 52 Steel Apex SRDL4 5 
2% in Hex Power Drive 52 Steel Apex 22PF85 5 3%in Hex Power Drive S2 Steel Apex SRDRÍ 5 
43 2 in Hex Power Drive S2 Stee! Westward 40L624 5 Tin Hex S2 Steel Westward 40L595 5 
3 %in Hex Power Drive S2 Stee Apex 5RDK6 5 20 2in — 52 Stee! Milwaukee 5211702 15 
3 in Hex Power Drive S2 Stee! Westward 40L628 5 2%іп ^ Hex Power Drive 52 Stee! Apex SRDRA 5 
6in Hex Power Drive $2 Stee Apex 22PG42 5 6in Hex Power Drive S2 Stee! Apex SRDR6 5 
#4 1%e in Hex 52 Stee Apex 22РЕ79 5 25 1!$9win Нех Power Drive S2 Stee! Apex SRDR7 5 
Tin Hex Carbon Steel IRWIN 55EW67 25 6in Hex S2 Stee Zephyr 411524 5 
PH2 2 in Hex Steel IRWIN 55KH08 2 30 Tin Hex 52 Stee! Apex SRDL9 5 
6 in Hex Carbon Steel IRWIN 55EUO7 1 40 1 in Hex $2 Stee Apex 5RDP2 5 
Phillips/Slotted Double-Ended Hand 50 1%in Hex S2 Stee! Apex 5RDP3 5 
#1, Ain 5Увіп Hex Steel Klein Tools 40Y154 2 Torx(R) Hand 
#2/1/4in 1 Yin Hex S2 Steel Klein Tools 1YBT2 2 16 lin Hex S2 Steel Proto 19244 1 
42/9/32 in 2%]п Нех S2 Stee! Klein Tools 1yBT4 1 Т10 Тіп Нех 52 Stee! Proto 10723 1 
3 in Hex 52 Stee! Jonard Tools 22KY24 1 20 Тіп Нех 52 Stee Proto 10725 1 
Phillips ACR Torx(R) Plus 
n" Tin Hex 52 Stee! Apex SRDH9 5 45 1%in Hex 52 Steel Apex 22PG50 5 
1 віп Hex Power Drive S2 Stee! Apex SRDK7 5 T50 Тіп Нех 52 Steel Арех 22PG51 5 
Tin Hex 52 Stee Apex 5RDJ1 5 em TR/Security Р 
" Tin Hex 52 Steel Apex SRDJO 250 TR10 3 in Hex Power Drive S2 Stee! Apex 22PG53 5 
Tin Hex 52 Stee! Zephyr 410204 5 TR15 3% in Hex Power Drive S2 Steel Apex 22PG05 5 
1 віп Hex Power Drive S2 Stee! Apex SRDK8 5 TR20 3% in Hex Power Drive S2 Steel Apex 22PG34 5 
#3 Tin Hex S2 Stee Apex SRDJ2 5 TR25 Тіп Нех 52 Stee! Zephyr 411458 5 
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POWER TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Nutsetters, Impact Wrenches & Hammer Drills 
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IRWIN. * DEWALT | s -— 
ae " 
m wt 
“OZEPHYR (SAMMYS) 
Nutsetters and Sets тй 
д А . Wrench 
a Tool insertion size: 1⁄4" Hex 4JB72 
These nonimpact-rated tools are used with 
power drills and power screwdrivers to 
generate more force (torque) in rotating hex Nutsetter Set Impact 
head fasteners than a hand-operated tool. 36C173 55KG63 Wrench 
Fastening Overall Tool Nutsetter ltem Pkg. Y 1GUB3 
Size Length Insertion Size Finish Hex Size ^ Brand No. Qty. Аоки 
Magnetized Tip Yes Vif ibid Eus 
176 in Yi in Hex = = RWIN  55KH69 10 
175 in Yi in Hex = = RWIN ——787P78 3 
1 іп Va in Hex Satin 8 mm Proto 1FR32 1 Corded Impact Wrenches 
T%in YA in Hex Tool Stee — RWIN 55EVO1 1 » 120V AC 
1%1їп TA in Hex Unfinished s in Zephyr 41142 1 
Win 2%п Yin Hex = E RW 787P80 3 | These wrenches combine a hammer-like impact with high rotational torque to 
2 As in М in Hex Satin Звіп Proto 1FR61 1 Я ё e А А 
2 9віп 34 in Hex 001 Stee! = RWIN  55EV93 1 drive and remove fasteners. The impact force is initiated when resistance with 
2 Йа іп A in Hex Unfinished sin zephyr ma 1 the fastener is detected, and the impact is delivered in bursts to reduce stress 
6in 14 in Hex = = RWIN — 787P83 1 on the user. Wrenches use interchangeable impact-rated sockets and are for 
1%in Ў in Hex ool Steel — RWIN 55EV92 1 i i i i icati 
Ye in YE AH 001-5168 = RWIN "BSEVS4 1 use in general maintenance, construction, and automotive applications. Tools 
6in й їп Нех к= = RWIN — 787P84 1 allow long run times for repetitive tasks, maintain full power during operation, 
176 in Ў in Hex — = RWIN 787Р79 3 i 
VR AE Sal SIS = EWIN е 1 and have no batteries to recharge. 
36 in 1% іп A in Hex Unfinished 36 in Zephyr 411A71 1 Impacts 
2 віп Из in Hex ool Steel = RWIN 55ЕМ17 1 Fastening Breakaway per Item 
6 in Va in Hex ool Stee = RWIN — 55EW18 1 Torque | Torque — Free Speed Minute Current Includes Brand No. 
| 175 in Va in Hex Satin sin Proto 1ЕВ47 1 % in Square Drive, Friction Ring 
As in 2 Vi in V4 in Hex — = RWIN — 787P81 10 300ft-b 300 8-І 1,800 АРМ 2,600 70А — Milwaukee 6KX38 
2 9/6 in Va in Hex ool Stee = RWIN 55К064 1 345 ft-lb —345ftlb 2,100ВРМ 2,700 7. — DeWalt —4JB74 
Vein 2%ein Yi in Hex Tool Stee Y in RWIN 55К060 5 Vo in nus Drive, Pin Detent 
Ain 176 in Үл іп Hex Sand Blasted 7s in DeWalt STE25 1 258ft-lb 258 ft-[b 2,000 RPM 2,000 35А Belt Clip, Tool Case — Makita 14Ғ191 
10 mm 176 in Vs in Hex Satin 10 mm Proto 1FR31 1 300 ft-lb —300ftlb 1,800 АРМ 2,600 7.0А — Milwaukee 6KX37 
Magnetized Tip No 345 ft-lb 345 А 2,100 RPM 2,700 75A = DeWalt 4JB72 
in an in Yi in Hex Black Oxide ye in Sammys  36C173 1 345 ft-lb —345ftlb 2,100RPM 2,700 75A Kit Bag DeWalt 4JB73 
2%in YA in Hex Nickel % in Sammys 36011,4 1 % in Square Drive, Friction Ring 
Number of Overall Item 380 ft-lb 380140 1,800 RPM 2,600 70А HE Milwaukee 6KX41 
pilutsetters Included Fastening Size Length Finish Brand No. 433 ft-lb 433 ft-lb 1,700RPM 1,600 90A Oe Makita 146997 
Magnetized Tip Yes % in Square Drive, Pin Detent 
3 Vain, ie in, % in T%in Gold Proto 41/28 345 ft-lb 345 ft-lb 2,100 АРМ 2,700 75А = DeWalt 4JB75 
н Үд in, ^e in, 36 in 1 A in Tool Steel IRWIN 55KG60 1 in Square Drive, Friction Ring 
Жіп, 9ле in, % in, “Ac in 1%in Tool Steel IRWIN 55KG61 4 " Side Handle, н 
4 VÀ in, s in, % in 2%ein Tool Steel IRWIN 55KG63 19840 738 АЧ 1,400 АРМ 1,00 120A Tool Case Makita 1GUB3 
Corded Shear Wrench V TTA 
н ibrati i inju- 
120V AC transfers less vibration to reduce the risk of hand inju 
"12A ries and fatigue. Requires no calibration and does not 
This tool is used with tension control bolts to ensure require adjustment prior to use. Tool allows long run 
the correct tension is achieved. Wrench is nonimpact | times for repetitive tasks, maintains full power during 
so it operates more quietly than impact tools and operation, and has no batteries to recharge. 
Item 
For A325 Bolt Size Capacity For A490 Bolt Size Capacity Drive Size Fastening Torque No. 
% іп, % in, іп іп, іп 34 in Square, % in Square, % Square 593 ft-lb 40712 


E 
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Corded Hammer Drills 


= ^" chuck cinder block, tile, and light а standard drill but don't 
= 120V АС concrete more cleanly and require the large-diameter 
= Reversible easily than drilling alone. bits and heavy impact вомквз 


Hammer drills spin their Tools have a rotate-only of rotary or demolition 
bits and vibrate them at mode to drill wood, metal, hammers. Tools allow long 


high speed and low impact Plastic, and other non- run times for repetitive 

for drilling small-diameter ^ concrete materials. For tasks, maintain full power 

holes in asphalt, brick, use in applications that during operation, and have 39RY34 

require more power than no batteries to recharge. 
Drilling Capacity Drilling Capacity Maximum Tool Mfr. Item 
u Concrete in Wood Maximum Tool Speed Blows per Minute Length Includes Brand Model No. 

1 Spee 
% in 1 in 2,800 RPM 47,600 bpm 10 Эв in 360 Degree Side Handle, Chuck Key with Holder, Depth Rod DeWalt DWE5010 21RY66 
56 іп 1 іп 3,000 RPM 48,000 bpm {1 in 360° Auxiliary Handle, Carrying Case, Chuck Key, Depth Gauge Bosch 1191VSRK 210В1 
36 in Tin 1,150 RPM 46,000 bpm 11 іп 360 Degree Side Handle, Chuck Key with Holder, Depth Ro DeWalt —DW511  5VC48 

2 Speed 
34 in Twin 1,200 RPM, 3,200 RPM 19,550 bpm, 51,000 bpm 13 96 in 360^ Auxiliary Handle, Chuck Key, Depth Gauge Bosch — HD18-2  39RY34 
% in 1%in 900 RPM, 3,000 RPM 15,300 bpm, 51,000 bpm 13 “in 360? Auxiliary Handle, Carrying Case, Chuck Key, Depth Gauge Bosch — HD21-2 БЕЕМ/4 
Ag in Twin 1,200 RPM, 3,500 RPM 56,000 bpm 13 in 360° Locking Side Handle, Chuck Key with DeWalt DWD525K S3GRF6 
Ae in 1 іп 1,200 RPM, 3,500 RPM 56,000 bpm 14 in Holder, Kit Box, Steel Depth Rod DeWalt DWD520K 3GRF5 

Continuous Speed m А 
234; in 1% in 3,100 RPM 58,900 bpm = Chuck Keys, Drilling Depth Guide, Geared Chucks, Metabo SBE 850-2 60NK83 
іп 1 іп 2,700 RPM 19,000 bpm, 46,000 bpm — 13in 360 Degree Side Handle, Chuck Key with Holder, Depth Rod, Kit Box DeWalt DW505K 6Н039 
36 in 1in 2,700 RPM 19,000 bpm, 46,000 bpm — 13 in 360 Degree Side Handle, Chuck Key, Depth Rod DeWalt — DW505 4К790 
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fli» IRWIN. 
IDEWALT wesrwarp’ 
Impact Screwdriver Bit Sets 


Provide a range of drilling and driving capabilities, and are 


kcu TET 
ET 


Pivot Holder 


Power Bit Set 


precision machined for an exact fit allowing quick changeouts. e ecd 30TH76 
Hex Fastening 
Мо. of Shank Тоо! Item 
Pieces Size Material Includes Brand No. 
Impact Driver Bit Set 
Chrome Handle, Bit Holder, Metal Storage Box, Bits, PoziDriv (1) £1, (1) #2, M Square (1) #1, (2) #2, (1) #3, n Th 
34 Yin Vanadium (2) #1, (2) #2, (2) #3, Hex Metrix (1) 3.0mm, (1) 4.0mm, (1) 5.0mm, (1) 6.0mm, Hex Inch (1) A ШІ 36i in, Wiha Tools 440A44 
Stee т 9011, (1) Vis in, (1) 7 in, (1) Жіп, Torx(R) (1), 10 1) T15, (2) 120, (2) T25, (2 120, (1) 
i VÀ" Nut Driver, 516" Nut Driver, Hex 1⁄4", Нех ¥%", Hex 26”, Hex 352", Hex 542", Hex 2, Hex Yea", PH1, PH2, PH3, ; 
100 Vain Alloy Steel PR2, SL #12, SL #4, SL #6, 51410, 5148, 501, $02, 503, T10, T15, T20, T25, T27, T30 ulii OMIT 
Magnetic Drive Guide Set 
7 Үд in Stee 3 in Magnetic Drive Guide, (2) PH2 Insert Bits, SQ2 Insert Bit, T20 Insert Bit, (2) T25 Insert Bits Milwaukee 41971 
Pivot Holder and Bit Set " = " - " - 
i 1) Phillips Bit 1 in P1, (1) Phillips Bit 1 in P2, (1) Phillips Bit 1 in P3, (1) Slotted Bit 1 in SL Жіп, (1) Slotted Bit 1 in SL іп, (1) Slotted Bit 1 in SL %6 ; 
H e Sed (1) (1) Slotted Bit in 57% in, (1) Square Bit in SQ, (1) Square Bit in SQ (1) Bit 1 in T25, (4) shockwave 30 Degree Ы/А Pivoting Bit Holder Milwaukee 102808 
Power Bit Set 
7 Vain ^ Stee (3) #2PH/#2PH, 7250/7250 2% in Bits Plus Magnetic Screw-Hold Attachment IRWIN 30TH76 
Screwdriver Bit Set 
High PG) SHOCKWAVE(RR C. am Bit 1 in Bit Holter (ҮН ay i 1 in ү (9 ЛЕН Bi A M ДШ Bit ag 
i i ompact Magnetic Bit Holder, illips Bit 1 in P1, quare Bit 1 in А quare Bit ; 
22 “in. < «Speed 1 in 503, (1) TORX(R) bin T40, (1) TORX(R) Bit 1 in 115, (1) TORX(R) B И, 27, (1) TORX(R) Bilt in T30, (1) Milwaukee 423Р08 
Slotted Bit 1 in SL Ув іп, (1) Slotted Bit іп SL 34c in, (1) Slotted Bit 1 in SL 92 in, (1) Slotted Bit 1 in SL У in 
(1) Phillips Bit 1 in P1, (1) Phillips Bit 1 in P2, (3) Phillips Bit 1 in P3, 1) Square Bit 1 in 501, (2 Square Bit 1 in 502, (1) Square Bit 1 іп 503, (2) 
26 yain Stee TORX(R) Bit 1 in T20, (2) TORX(R) Bit 1 in T25, dd Bit 1 in T30, (1) % in Hex to % in quare Adapter, (1) 74 in Magnetic Nut Driver, (1) Milwaukee 19ВК07 
Phillips Bit 2 in P2, (1) Square Bit 2 in SQ2, (1) TORX(R) Bit 2 in T20, (1) TORX(R) Bit 2 in T25, (1) Slotted Bit 1 in SL 34e in, (1) % in Drive: in 
Socket, (1) % in Drive %6 in Socket, 1) % in Magnetic Nut Driver, (1) Sie in Magnetic Nut Driver, ü SHOCKWAVE(TM) Compact agnetic Bit Holder 
35 "Ain Stee Impact Ready Socke Adapters % i in, Ac in, % in, 94e in, Impact Ready 1⁄4 in Hex Shank Adapter, Impact Ready Nutsetters 54e in, Ж in, % in, DeWalt —20UH15 


3 in Impact Ready Screw Lock Holder, 2 in PH2 Impact Ready Bits, 1 in Square Impact Ready Bits: SQ1, (4) SQ2, SQ3, 1 in Philips 
YA in Nutsetter, 26 in Nutsetter, Impact Ready Sleeve, 3 in Impact Ready Screw Lock Holder, 6-2 in PH2 Tmpact Ready Bit, 2 in 502 
mpact Ready Bit, 2 in T25 Impact Ready Bit, 2 in SL8 Impact Ready Bit, (4) 1 in PH2 Bit, e 1 n SL8 Impact Ready Bit, lin 
(1) Compact Bit Holder, (Т) 4 in Magnetic Nut Driver, (1) в in Magnetic Nut Driver, (1) % in Socket Adapter, (1) 7 in Socket Adapter, (1) Insert PHT 
Bit, (4) Insert PH2 Bits, (2) Insert Phillips Recessed Bits, (2) Insert PH3 Bits, (1) Insert SQ1 Bit, (4) Insert 502 Bits, (3) Insert 503 Bits, (1) Insert T15 
50 иіп Stee Bit, 2! Insert T20 Bits, (5) Insert T25 Bits, (1) Insert T30 Bit, (1) Insert SL#6 Bit, (1) Insert SL#10 Bit, (1) Insert “в in Hex Bit, (1) Insert 1⁄4 in Hex Milwaukee 482J62 
Bit, (2) 2 in PH2 Bits, (1) 2 in PH3 Bits, (2) 2 in SQ2 Bits, (1) 2 in 503 Bit, (1) 2 in 120 Bit, (1) 2 in T25 Bit, (1) ^e in Titanium Red Helix Bit, (1) 942 in 
Titanium Red Helix Bit, (2) іп Titanium Red Helix Bit, (1) %s in Titanium Red Helix Bit, (1) 752 in Titanium Red Helix Bit, (1) 1⁄4 in Titanium Red Helix Bit 
Compact Bit Holder, 6 in Bit Holder, Magnetic Nut Drivers % in, “в in, Socket Adapter біп, Hex Drill Bits Vc in, 952 in, V6 in, 95» in, 34e in, Жіп, 
60 Жіп Stee Double Ended Power Bits PH2/SQ2, РН2/125, PH2/SL#10, T20/T25, Insert Driver Bits PH1, (6) PH2, PR2, 2) PH3, 501, (3) 502, SQ3, T10, T15, (2) Milwaukee 415Н78 
T20, (3) T25, T30, SL#6, SL#10, Нех 9% in, Hex М in, 2 in Power Bits РН1, (4) PH2, (2) PH3, 501, (3) SQ2, 503, (2) 120, (2) T25, 130, SL#10 
Compact Magnetic Bit Holder, 14 in Magnetic Nut Driver, 6 in Magnetic Bit Holder, % in Socket Adapter, 1 in РН, 1 in PH2, 1 in PH3, 1 in PR2, 1 
іп 501, 1 in 502, 1 in 503, 1 in T10, 1 in T15, 1 in T20, 1 in T25, 1 in T27, 1 in T30, 1 in T40, 1 in Slotted #8, 1 in Slotted #10, 1 in 316 in Hex, 1 in 
Уд in rox d in Torx Security T7, En Torx Security T8, 1 n Torx Security T9, 1 п Security T1 0, 1in ох беу Ti 5,1 іп Тогх Securty T20, 
Yi 1 in Torx Security T25, 1 іп Torx Security T27, 1 in Torx Security T30, 1 in Torx Security T40, 1 in %4 in Hex Security, 1 in %2 іп Hex Security, 1 in А 
65 Ain Stee 7a in Hex Security, 1 in / in Hex Security, 1 in %4 іп Hex Security, 1 in 552 in Hex Security, 1 in 31 in Hex Security, 1 in 75» in Hex Security, 1 in М Milwaukee 415Н87 
in Hex Security, 1 in Spanner #6, 1 in Spanner #8, 1 in Spanner #10, 1 in Spanner #12, 1 іп % in Clutch, 1 in 942 in Clutch, 1 іп 3^e in Clutch, 1 in 
PZ1, 1 in PZ2, 1 in PZ3, 1 in TRI-WING #1, 1 in TRI-WING #2, 1 in TRI-WING #3, 1 in TRI-WING #4, 1 in TRI-WING £5, 1 in TORQ-SET #4, 1 in 
TORQ-SET #6, 1 in TORQ-SET #8, 1 in TORQ-SET #10, 1 in Spline #4, 1 in Spline #5, 1 in Spline #6, 1 in Spline #8, 1 in Insert Bit HEADLOK Screw 
15 Yin Stee Phillips Ribbed, Slotted , Phillips, Pozi Phillips, Hex, Torx(R), Spline, Roberts, Security Bits, Tri Wing, Clutch Bits, 
Quick Change Chuck, 1 and 2 in Drive Socket Adapter, 4 to 1/6 in Screw Guide Driver, Storage Case 


4% (Т; 
UU DEWALT power irw N. Westward WESTWARD’ eee 


40 “in Stee DeWalt — 20UH16 


Westward | 1VXP2 


H H Phillips FA 
Impact Screwdriver hs à Slotted 


Double Ended 787P76 
. К nn | | 55KG89 
= Hex shank size: 1⁄4 For use with impact drivers and suitable for 

applications requiring a high level of torque. 


Fastening Overall Fastening Item Pkg. 
Tool ШЕ Size Bit Length Shank Style ^ Tool Material Brand No. Qty. ассақ 
Headlok(R) 5EAZO 
Headlok 2in Hex Alloy Steel Milwaukee 60HU41 1 
Hex di Overall 5 s Fastening Item n: 
Т10, T15, Т20, ; Т ; Tool Тір Size — Bit Length hank Style Тоо! Material Brand No. ty. 
125,127,130 . 1! ex Alloy Steel Milwaukee «ӘНІ 1 E 2m. ШШ $2 Stee RWIN SSEWST 10 
Phillips 3 15 in Hex 52 Stee IRWIN 55EW41 1 
Tin Hex S2 Steel Milwaukee 102765 5 Phillips Double-Ended 
#1 2in Hex S2 Steel Milwaukee 102771 1 PH 2% in Hex Steel IRWIN 55KG89 3 
біп Hex Power Drive S2 Steel DeWalt 20GY06 50 4in Hex Steel IRWIN 55KH24 1 
Tin Hex S2 Steel Eazypower 52JL90 10 Slotted 
Tin Hex S2 Steel Eazypower 36JF78 500 6F-8R lin Hex S2 Stee! Milwaukee 19RK11 2 
1in Hex 52 Steel Milwaukee SEAX1 2 SL 10-12 2in Hex 52 Stee IRWIN 787P76 10 
Тіп Нех 52 Steel Milwaukee SEAX2 5 Square Recess 
Tin Hex Steel RWIN 55KJ11 20 #1 2 in Hex 52 Steel Milwaukee 5EAYS 1 
2in Hex S2 Steel Eazypower 36JF70 250 lin Hex 52 Stee! Milwaukee SEAY3 10 
2in Hex 52 Steel Milwaukee 5EAX6 1 2 in Hex $2 Stee Eazypower 36JF71 250 
2in Hex S2 Steel Milwaukee 102772 15 2in Hex $2 Stee Milwaukee БЕДҮ? 5 
#2 2in Hex S2 Steel Milwaukee 33GM81 25 #2 2in Hex S2 Steel Milwaukee _ 33GM82 25 
3 біп Нех 52 Steel RWIN 783HT9 10 3 іп Нех 52 Stee Milwaukee 5EAY9 1 
3 іп Hex S2 Steel Milwaukee БЕАХ9 1 біп Нех 52 Stee Milwaukee 33GN13 10 
3 in Hex S2 Steel Milwaukee 102780 5 біп Hex Power Drive $2 Stee Westward 38RV96 1 
3 in Hex 52 Steel Milwaukee 33GN01 25 #3 2in Hex 52 Steel Milwaukee 330М94 25 
біп Нех 52 Steel Milwaukee 102781 1 ori) 
6in Hex S2 Steel Milwaukee 33GN11 10 15 2in Hex $2 Stee Milwaukee 5EAZO 1 
6in Hex Power Drive 52 Steel DeWalt 20GY07 50 T20 lin Hex 52 Stee Milwaukee — 33GM76 25 
6 in Hex Power Drive 52 Steel Westward 38RV95 1 біп Нех Steel TRWIN 55KH35 1 
Tin Hex S2 Steel Milwaukee 102766 5 T25 2in Hex S2 Stee Milwaukee 330М84 25 
43 2in Hex 52 Steel Milwaukee 5EAX8 1 Зі Нех Alloy Steel Milwaukee 60HU31 1 
2in Hex S2 Steel Milwaukee 33GM87 25 T30 Tin Hex $2 Stee IRWIN 34Е573 25 
3 іп Нех S2 Steel Milwaukee 102778 1 T40 2in Hex 52 Stee Milwaukee 33GM97 25 
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Impact Masonry Bits, Nutsetters & Adapters 
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Rotary Drill and Hammer Drill 


i . S-Flat Shank Hex-Shank 
Bits for Concrete and Masonry 0 воѕсн Macon impact Raika 
Drill Maximum 4KZ93 46U359 
Bit Drilling Overall Shank Кет Pkg. Drill Maximum 
Size Depth Length Diameter Brand No. Qty. Bit Drilling Overall Shank Item Pkg. 
3-Flat Shank Concrete Screw-Installation Bits & Sleeves Size Depth Length Diameter Brand No. Qty. m s 
Jaa" 3 4" 24 in apcon 4ALO7 1 yr 4 6 — DeWalt 45HF07 1 Wy 
Эв" 3 qr 7564 in apcon 4AL10 1 He" 4" 6" Jesin Bosch 460336 1 Round-Shank ы ti 3-Flat 
Ae" 3%" 5W 2%4]п apcon 4AL11 1 E 4 6 Ae in Bosch 460339 1 M XY 
3-Flat Shank Masonry Drill Bits for Rotary Drills y Я 6" Je in Bosch 460343 1 epres. S Shank Set 
y 2" 3" іп DeWalt 4KZ93 1 Multi- Наана! Hex-Shank Concrete & Masonry Drill Bits 4PC22 
y" 4 6 Vain DeWalt 4PC23 1 V 4% Y. in DeWalt 34D629 1 Number of ІШ 
He" 2" 3" Asin DeWalt 4KZ04 1 He" $ 4 Жіп DeWalt 340631 1 Drill Bits Drill Bit Sizes Included Brand 
Ye 4 6 As in DeWalt 4KZ95 1 Ww 3 43” Yin DeWalt 340633 1 3-Flat Shank Drill ВИ Sets 
He" 4 6 Zein DeWalt  TELE3 25 У" 4 6 YA in Bosch 48XX32 1 4 As in, % in, Ac in, 36 in DeWalt 4Р622 
Ww 2 4 Vin DeWalt 4KZ96 1 yv 4 6 36 in Bosch 46U372 1 7 Vein, Уз in, Ye in, 96 in, Vein DeWalt 4К792 
y T 6 Yin DeWalt 4К797 1 VA 4 6 Y» in Bosch 46U374 1 Hex-Shank Hammer Drill Bit Sets 
En т 5, ЕВ іп benan 5 1 Rotunda Masonry Drill ВЕ б — i zi in, E in, Yai in 2 DeWalt 45HF08 
8 Е i 38 in eWalt aa" i 24 in osch 5 ; Yin, Зл in, 74 іп, Asin, % in Bosch 46355 
үлі 4 6 VATI DeWalt 41005 1 yw 4" 6 %e in Bosch 53DM28 1 5 982 in, ^c in, Vain, Js in, 36 in Bosch 460356 
ув" T 6 Yein DeWalt 41007 1 He" 29 4 sin Westward GPTC8 1 7 ¥ in, %22 in, Эв in, TA in, ¥% in Bosch 460358 
y 4 6 Yin DeWalt 41004 1 yr 2%” 4 Wain Westward 6PTE3 1 Multi-Material Hex-Shank Concrete & Masonry Drill Bit Sets 
Hex-Shank Impact- "Rated Concrete & Masonry Drill Bits 9 Ду" 6 үл іп Westward 6PTD5 1 5 V6 in, 6 in, % in, s in, % in DeWait 340628 
yn" 3" Vin Bosch 46U359 5 VA 11%" 13" Jin Westward 6PTF5 1 5 3o in, A6 in, Йіп, Js in, 36 in Bosch 48ХХ36 
He 4 e YA in Bosch 46U360 5 96 AVE 6 sin Westward 6PTD9 1 Ronm -Shank Masonry Drill Bit Sets for Rotary Drills 
Ae" 4 6 Звіп Bosch 460331 1 E AV 6 %in Westward 6PTD8 1 Уз in, Ve in, 74 in, 916 in, 36 in Bosch 460376 
Эв" 4 6 YA in Bosch 460363 10 9% 167" 18 эв іп Westward 6PTES 1 ? Hsin, ain, Hsin, 36 in, V^ in Westward X 6PTC5 
i 4 6 Win Bosch 460333 1 y LVAI 6" ¥%in Westward 6PTD7 1 10 Жіп, % іп, в іп, p in, Vain, Westward 20UR67 
Ww 4 6 YA in Bosch 46U362 5 у" 11%" 13" 1 ріп Westward 6PTD2 1 % in, He in, % in, %6 in, 72 іп 
ж 4 6" TA in Bosch 26KR30 25 үйі 167" 18" 192 іп Westward 6PTEO 1 14 Ув in, % in, Asin, Win, Asin, 38 in, “іп Bosch 44H427 
Wema fli" APEX IRWINe ja, 
e Fastening Overall Item б. 
ize Length Finish Brand No. ly. 
DETTA BERGE = GEARWRENCH. i%in Black Phosphate Milwaukee SECC8 3 
1 75 in Black Phosphate Milwaukee 5ECC3 1 Nutsetter 
Impact-Rated 1%in Black Phosphate Milwaukee 33GN20 10 SURGE 
ж 1 34 їп Unfinished Apex SUFHO 1 
Nutsetters and Sets 2 s in Black Phosphate — Milwaukee 58012 1 
2 9e in Black Phosphate Milwaukee 33GN24 10 
; А 2122 біп Black Oxide IRWIN — 55EW56 1 
= Tool insertion size: М" Нех ye 2Увіп Black Phosphate Milwaukee SECD3 1 
Fastening | Overall Item Pkg. : 2 As in Black Phosphate — Milwaukee 33GN25 10 
Size Length Finish Brand No. Qty. Y 2 в in Black Phosphate — Milwaukee 102764 1 
Nutsetters 7mm 2 As in Black Phosphate — Milwaukee 33GN30 10 
Magnetized Tip Yes 10mm 2 Ўв in Black Phosphate ^ Milwaukee 336№27 10 
1%in Black Electrophoresis Westward 38RV63 3 нага 3 тө” т BlackPmosphate — Milwaukee 990820 10 Set 
21 i 
1%in Black Phosphate — Milwaukee 336N18 10 3in Corrosion Resistant Makita 40К634 1 785HR4 
1 іп Black Phosphate — Milwaukee 5ЕСС1 1 Ae" 121 6 ion Resi Maki 40KG39 1 
134in Unfinished Apex — 5UFGB 1 y oie en Resistant Makita AG —1 
w 2 біп Black Phosphate Milwaukee 5ECDO 1 : in orrosion: hes IStan акпа. 
2 %c in Black Phosphate Milwaukee 33GN22 10 Number of Overall Item 
2 іп Sand Blasted Westward 1VXN2 3 Nutsetters Included Fastening Size Length Finish Brand No. 
4in Black Oxide IRWIN — 55EWS2 1 Nutsetter Sets 
6 in Black Oxide IRWIN — 55EWSS 1 Magnetized Tip Yes 
біп Unfinished Apex 5UFG4 1 3 Yin, “Ae in, % in 1%in Black Oxide IRWIN 55EW47 
i7&in Віаск Electrophoresis Westward 38RV64 3 3A in, 54e in, 96 in 1%in Black Phosphate Milwaukee 4RRP3 
176in Black Phosphate Milwaukee 33GN19 10 М in, 9ле in, 36 in, "Ae in 1 іп Black Oxide IRWIN 55EW49 
1 іп Black Phosphate — Milwaukee 5ECC2 1 4 Vain, Ae in, % in, “Ae in 17&in Black Phosphate Milwaukee 5ECC5 
1 Ye in Black Phosphate Milwaukee 36GG55 3 В Yin, ^e in, 38 in, ИП n 3 5 in Black Phosphate DeWalt 4WLT1 
г 194 in Unfinished Apex 5UFGO 1 % in, Ae in, % in, “As in, 1^ in 1 іп Black Oxide DeWalt A4WLRS 
9% 5 m 5 Eo QUARE REEL Б. | 5 V in, Ae in, 36 їп, “As in, 7 in 2in Black Oxide DeWalt 55HE73 
^e in аск Phosphate ilwaukee 5 Magnetized Tip No 
28 іп ВІ ES Phosphate Milwaukee 230823 10 3 И Үд in, Ae in, % in 2 Фіп Sand Blasted Westward 1VXN5 
in ack Oxide 55 Жіп, 7 mm, %c in, 8 mm, % in, 10 mm, ; ; 
6 in Unfinished Apex BUFG6 1 8 11mm, Ze in, 12 mm, in, 13mm ` 27біп Black Oxide Gearwrench — 785HR4 
TIE | APEX, Q) vrer roo 
[mw IRWINo sTeemanpro 
Impact Socket Adapters, Retaining 
a - Ring & Pin 
Extensions, and Accessories се: 
Output Drive Output Overall Нет Pkg. 
Size & Shape Drive Gender Length Finish Locking Brand No. Qty. $ E 
14" Input Drive Flex Socket Adapters 
Male Input Drive Gender ; p Flex Socket Socket Extension Socket 
pans ШЫН ive Female. 1457/1000 in Black Phosphate Мо Milwaukee 61DN61 1 Adapter Adapter Set 52AY73 Adapter 
іл Square Male TY in Black Oxide No Westward 4PRE5 1 29АК67 45KG87 61DN60 
TIS Male 1%in Black Oxide Yes Proto — AUHR1 1 
38" Input Drive Flex Socket Adapters Output Drive Output Overall Нет Pkg. 
Male Input Drive Gender | Size & Shape Drive Gender Length Finish Locking Brand No. Qty. 
¥ in Square Female 1969/1000іп Black Phosphate Мо Milwaukee 61DN64 1 1" Input Drive Flex Socket Adapters 
Female Input Drive Gender . н Male Input Drive Gender 
34 in Square Male 2 Yi in Black Oxide Yes Proto — 4UHT7. 1 Tin Square Female 4181/250in Black Phosphate No Milwaukee 61DN73 1 
4 Male 2 іп Black Oxide Yes Westward 4LYV7 1 Female Input Drive Gender 
12" Input Drive Flex Socket Adapters 1in Square Male Д 19» in Black Oxide No Proto 1ACR9 1 
Male Input Drive Gender E . 112" Input Drive Flex Socket Adapters 
Y» in Square Female 212/25in Black Phosphate Мо Milwaukee 61DN67 1 Female Input Drive Gender 
Female Input Drive Gender 1 7 in Square Male 6 1964 in Black Oxide No Proto 197А61 1 
"^ Male 2 Me in Black Oxide No Apex 60661 1 Output Drive Output Drive Overall Item Pkg. 
%2 in Square Male 2 Vb in Black Oxide _ Yes Westward 41704 1 Size & Shape Gender Length Finish Locking Brand No. Qty. 
Male 2 195» in Black Oxide Yes Proto 4HVA7 1 #5 Spline Input Drive Socket Adapters 
лата Adapters Female Input Drive Gender 
! т i 
Ain Square Female  3311/500in Black Phosphate No Milwaukee 61DN70 1 ET MEE ATE Oxide № Pob ЛАҚ 1 
Female Input Drive Gender i 
Male 3%in BGK ONE — No — Westward APRES Т -Male Input Drive Gender |. i 
yain Square Male sin Black Oxide No — Wright Tool 29AK67 1 Ув in Square ^ Female Уво іп Black Phosphate No Milwaukee 61DN60 1 
Male 3 Yo in Black Oxide Мо Ро — 1AX64 1 | CONTINUED | } 
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[ | сике 


ТП  WiszwagD: 


Impact Socket Adapters, Extensions, and Accessories 


Output Drive Output Drive Overall ltem Pkg. 
Size & Shape ender Length Finish Locking Brand No. Qty. 
14" Hex Input Drive Socket Adapters 
Male Input Drive Gender 
Male 176in Black Oxide No Milwaukee 5ECA8 1 
Y4 in Square Male 2in Black Oxide Yes DeWalt 4WM51 1 
4 Male 2 3964 in Black Oxide Yes DeWalt 2KLR4 1 
Male 6in Natural Yes Westward АРАЛ 1 
Male 176in Black Oxide No Milwaukee 5ECA9 1 
Male 2in Black Oxide Yes DeWalt 4М4/М52 1 
Male 2 3964 in Black Oxide Yes DeWalt 340711 25 
36 in Square Male 2in Black Oxide Yes RWIN — 55EW23 1 
Male 4in Black Oxide No Proto 1AT22 1 
Male 4in Natural Yes Westward 4PRJ2 1 
Male біп Black Oxide No Proto 1413 1 
Y2 in Hex Male 3in Black Oxide Yes RWIN 55КН28 5 
Male 17&in Black Phosphate No Milwaukee 61DK16 1 
Y in Square Male 2 3564 in Black Oxide Yes DeWalt 340712 25 
Male 2 in Black Oxide Yes RWIN — 55EW21 1 
14" Input Drive Socket Adapters 
Female Input Drive Gender 
36 in Square Male Tin Black Oxide Yes Westward 4PRE4 1 
14" Hex Input Drive Socket Adapters 
Female Input Drive Gender | . 
1A in Hex Male 1 іп Black Oxide No Milwaukee 366649 1 
$ e 2in Black Oxide Yes IRWIN 55KH27 10 
38" Input Drive Socket Adapters 
Male Input Drive Gender 
Ў in Square Female 1%ain Black Phosphate No Milwaukee 610М62 1 
Эв in Square Male 176in Black Oxide Yes Apex 61UM49 1 
Ў in Square ^ Female 19?7&in Black Phosphate No Milwaukee 61DN63 1 
Female Input Drive Gender 
YA in Hex Male 175 in Black Oxide No Milwaukee БЕСАЯ 1 
% in Square Male 1 іп Black Oxide Yes Westward 41746 1 
4 Male Tin Black Oxide Yes IRWIN 30TJ82 1 
Yo in Square Male 1  віп Black Oxide Yes Westward 41747 1 
4 Male 1 $e in Black Oxide Yes Proto 1FK44 1 
7Ae" Hex Input Drive Socket Adapters 
Male Input Drive Gender 
¥% in Square Male 2 94 in Black Oxide No Westward 45KG97 1 
4 Male 2 54 in Black Oxide No Milwaukee 419J55 1 
12" Input Drive Socket Adapters 
Male Input Drive Gender 
YA in Square Male 176in Black Oxide No Milwaukee 5ECA5 1 
38 іп Square Female 1%in Black Phosphate No Milwaukee 61DN65 1 
34 іп Square _ Female 1°%ain Black Phosphate No Milwaukee 610М66 1 
Female Input Drive Gender 
Male 1 іп Black Oxide Yes Westward —4LYY7 1 
34 in Square Male Tin Black Oxide Yes IRWIN 30TJ81 1 
4 Male 1i in Black Oxide Yes DeWalt 2KLR3 1 
Male 17e in Black Oxide Yes Proto 1FK43 1 
34 in Square Male 176in Black Oxide Yes Westward 41ҮҮ8 1 
б под Male 1 2952 in Black Oxide Yes Proto 1AW11 1 
1" Input Drive Socket Adapters 
Male Input Drive Gender 
Tin Square Female 2%in Black Phosphate No Milwaukee 61DN71 1 
Tin Square Female 3354 in Black Phosphate No Milwaukee 61DN72 1 
Female Input Drive Gender 
34 in Square Male 2 іп Black Oxide No Westward 21WM79 1 
4 Male 2 іп Black Oxide No Proto 1AX66 1 
1 їп Spline Male 4%in Black Oxide No Proto 1ACT2 1 
1% in Square ale 3 іп Black Oxide No Wright Tool 29AN47 1 
4 Male 3 in Black Oxide No Proto ТАСТІ — 1 
172" Input Drive Socket Adapters 
Female Input Drive Gender 
1 in Square Male 4 %e in Black Oxide No Wright Tool 29AR88 1 
2 1 іп Square Маје 435 іп Black Oxide No Wright Tool 29AR89 1 
Output Output 
Output — Drive Drive Overall Item 
Drive Size Shape Gender Length Finish Locking Brand No. 
Yin, 36 in, % in Input Drive Socket Adapter Set 
Male Input Drive Gender EER 
S in Square Female "m КЕШІ Black Phosphate No Milwaukee 61DN82 
Y4 in Input Drive Socket Adapter Set 
Male Input Drive Gender 
Win, ¥ Square Male Tin Black Oxide No Milwaukee T9RK08 
іп, “іп Square Male 1%in Black Oxide Yes Apex 61UM47 
Уд in, 36 in, 72 in, 34 in Input Drive Socket Adapter Set 
Female Input Drive Gender Ch ЕЕЕ 
Y4 in, % in, 1in, 1 74s in, 1 rome: d 
Ya in, % in Square Male 29/» in, 2 Vic in 0:148, Віск Үвѕ Proto — 4JW14 
Yin, 36 in, % in, 34 in, 1 in Input Drive Socket Adapter Set 
Female ‘Input Drive Gender 
1 
ДЕ uh ш Square Male 1 Vie in, 2 %e in Black Oxide Yes Westward 45KG87 
35 in Input Drive Socket Extension Set 
Male Input Drive Gender 
Win Square Female З in, біп, 10 in Black Phosphate Мо Milwaukee 61DN58 
Female Input Drive Gender 
Spline Male 3 in, біп, 12 in Black Oxide No IRWIN 30TJ80 
in | Square Male Зіп, біп, 12 in Black Oxide Yes Proto 5Р719 
Square Male 3in, біп, 12 in Black Oxide No Proto — 45EK99 
% in Input Drive Socket Extension Set 
Male Input Drive Gender 
Win X Square Female 3in, 6 in, 10 in Black Oxide No Milwaukee 61DN59 
Female Input Drive Gender Е = m 
- TEM - 
in Т г Square Male ! EM КП in Black Oxide Yes Westward 4PRH6 
%in Square Male 6 in, 9 in, 12 in Black Oxide Мо Steelman 45ХЕЗ6 
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Output Output 
Output Drive Drive Overall 
Drive Size Shape Gender Length Finish 
Square Male  2in 3in, 5 іп, 10 in Black Oxide 
Vin Square Male 2in, 3in, 5in, 10 in Black Oxide 
Square Male 3 in, 5 in, 10 in Black Oxide 
Output Output 
Drive Size ^ Drive Overall 
& Shape X Gender Length Finish Locking 
3A" Input Drive Socket Extension 
Male Input Drive Gender 
Male 2in Urethane Covered No 
Male 3in Urethane Covered No 
; Male 4in Urethane Covered No 
% in Square Male 6in Urethane Covered No 
Female 3in Black Phosphate No 
Female 6in Black Phosphate No 
Male 2in Urethane Covered No 
36 in Square Ма Е З іп Urethane Covered No 
4in Urethane Covered No 
38" Input Drive Socket Extension 
Male Input Drive Gender 
% in Square Female 10 in Black Phosphate No 
Female Input Drive Gender 
Male 1% in Black Oxide Yes 
Male 2in Urethane Covered No 
Male 3in Black Oxide Yes 
Male 3in Black Oxide Yes 
Male 3in Urethane Covered No 
YeinSquare Male 4in Urethane Covered No 
Male 6in Black Oxide Yes 
Male 6in Black Oxide Yes 
Male 10 in Urethane Covered No 
Male 12in Black Oxide Yes 
Male 12 in Urethane Covered No 
32" Input Drive Socket Extension 
Male Input Drive Gender 
Female 3in Black Phosphate No 
Yein Square Female біп Black Phosphate No 
Female 10 in Black Phosphate No 
12" Input Drive Flex Socket Extension 
Female Input Drive Gender 
—— d 
; ale in ack Oxide 0 
% in Square— Maje 24 in Black Oxide No 
Male 36 in Black Oxide No 
32" Input Drive Socket Extension 
Male 3in Black Oxide Yes 
Male Sin Black Oxide Yes 
Male Jin Black Oxide Yes 
№ іп Square X Male 9 in Black Oxide Yes 
Male 10 in Black Oxide Yes 
Female 4in Urethane Covered No 
Female 12 in Urethane Covered No 
34" Input Drive Socket Extension 
Male Input Drive Gender 
; Female 4in Black Phosphate No 
% in Square Female 10 in Black Phosphate No 
Female Input Drive Gender 
Male 4in Black Oxide No 
Male 5in Black Oxide No 
Male 5in Black Oxide No 
Male 7in Black Oxide No 
34 іп Square Male 7in Black Oxide No 
Male 10in Black Oxide No 
Male 10 in Black Oxide No 
Male 13 in Black Oxide No 
Male 24 in Black Oxide No 
1" Input Drive Socket Extension 
Male Input Drive Gender 
Тіп Square Female Тіп Black Phosphate No 
Female Input Drive Gender 
Male 7 %1п Black Oxide Yes 
Ma e zn E ack 000 Ho 
| ale in lack Oxide 65 
1 in Square — Maje 13 in Black Oxide Yes 
Male 17 in Chrome No 
Male 24 in Black Oxide No 
1?" Input Drive Socket Extension 
Female Input Drive Gender 
Male 8in Black Oxide No 
1'^in Male 12in Black Oxide No 
Square Male 12 in Black Oxide No 
Male 15 in Black Oxide No 
For Ring Inner Crush 
Drive Size Ring Material Pin Material Diameter Gauge 
One-Piece Socket Retaining Ring & Pins 
Resin Resin ЕТЕП Мо 
36 Resin Resin Yin No 
Resin Resin 1%e in No 
Resin Resin 1 982 in No 
Y Resin Resin 76 in Yes 
ЕЛ Resin Resin 2 Win Yes 
Resin Resin 2 іп Yes 
1 Resin Resin 2in Yes 
Resin Resin 2 Win Yes 
Resin Resin 2 56 in Yes 
Two-Piece Impact Socket Retaining Pins 
% — Alloy Steel — No 
1 — Alloy Steel — No 
Two- -Piece Impact à Socket Retaining Rings 
Поу Steel — д іп No 
1 Alloy Steel — 2% in No 
Alloy Steel = 2in No 
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Item 
Locking Brand No. 
No Proto — 45EK98 
No Westward 45KG89 
Yes Proto 5ТН97 
Кет Pkg. 
Brand No. Qty. 
Apex 52AY63 1 
Apex 52АҮ95 1 
Apex 52AY57 1 
Apex 52AY56 1 
Milwaukee 61DN44 1 
Milwaukee 610М45 1 
Apex 52AY61 1 
Apex 524708 1 
Арех 52AY64 1 
Milwaukee 610М49 1 
Westward 41744 1 
Арех 52AY86 1 
Proto 1А114 1 
Proto 190374 1 
Арех 52AY59 1 
Арех 52AY62 1 
Proto 1AT20 1 
Proto 196377 1 
Apex 52AY92 1 
Proto 190373 1 
Apex 52AY65 1 
Milwaukee 610М50 1 
Milwaukee 610М51 1 
Milwaukee 610М52 1 
Steelman Pro 45ХЕЗ7 1 
Steelman Pro 45XE38 1 
Steelman Pro 45XE41 1 
Steelman Pro 45XE42 1 
Proto ЛАМ02 1 
Proto 1АМ/03 1 
Westward 45К095 1 
Proto ЛАМ04 1 
Proto 1AWOS 1 
Apex 52AY73 1 
Apex 52AZ09 1 
Milwaukee | 61DN53 1 
Milwaukee 61DN55 1 
Westward 21WL70 1 
Westward 45KG94 1 
Proto 10254 1 
Westward 21WL72 1 
Proto 1AX61 1 
Westward 21WL71 1 
Proto 1AX62 1 
Proto 1AX63 1 
Wright Tool 29AK73 1 
Milwaukee | 61DN56 1 
Proto 1ACRG6 1 
Wrigh ool 29AR90 1 
roto TACR7 1 
Proto TACR8 1 
Wright Tool 29AN40 1 
Wright Tool 29AN51 1 
Proto 1AFRO 1 
Wright Tool 29AR91 1 
Proto 1AFR1 1 
Proto 1AFR2 1 
Item Pkg. 
Brand No. Qty. 
Proto 190651 1 
Proto 190650 1 
Proto 190647 1 
Proto 196646 1 
Proto 10H819 1 
Proto 10H830 1 
Proto TUDP6G 1 
Proto 1UDP5 1 
Proto 1UDP7 1 
Proto 10H831 1 
Proto 1AX76 1 
Proto 1ACT8 1 
Proto 1AX77 1 
Proto 1ACW1 1 
Proto 1ACWO 1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Hammer Drills & SDS-Plus Bits 


BOSCH 39RV99 


[DEWALT С) 
Corded SDS Plus® Rotary Hammer Drills 


54EF82 


Solid Bit Core Bit No Load Blows Tool Tool Mfr. Item 
Capacity Capacity RPM per Minute Amps Features Length Weight Brand Model No. 
Pistol Grip Rotary Hammer Drills 
Y in Twin 0-1000 0-4,400 bpm 6.1 A Dual Mode Selector, Integral Clutch Helps Minimize Torque Reaction 13 іп 540 Bosch  11250VSR  35KG0T 
{in 2%2in_ 0-1500 0-5,500bpm 80А High Performance Motor, Integral Clutch, Pistol Grip Handle, Rotating Brush Ring 13%in 5.716 DeWal D25133K . 39RW17 
D-Handle Rotary Hammer Drills 
1 іп 2%2in  0-1450 0-5,350bpm 85А High Performance Motor, Integral Clutch, Rotating Brush Ring, Vibration Control 17 “іп 6.81» DeWa D25263k 39ҺВ/99 
Tin 2%in 0-1500 0-5,540 bpm 80А High Performance Motor, Integral Clutch, Rotating Brush Ring, Vibration Control 17 йіп 66р DeWalt D25262K  39RW23 
Tin 2% in 0-1300 0-5,800 bpm 75А a mE un Buil aH Quick Release Depth Gauge, D-Handle 17 йіп 671b Bosch 11255VSR_  2L0B3 
А i ounter Balanced Vibration Control, Hammer Hook, Kickbac Р Е 
1 Yin 2%in 0-1300 0-5,100bpm 85А Control, Multifunction Selector, Vario-Lock(TM) 17%in 6.910 Bosch GBH2-28L 54ЕЕ82 
Corded Side Handle Drills 
; un т " Active Vibration Control, Anti-Rotational Technology, Grounded ; 
1'^in 0-820 0-4,700 брт 90А Plug, Three Modes of Operation, Variable Speed Trigger 14%in 9.210 Рема! 0254166 30В/74 
А Р " қ 3.5 J, Constant Speed, Low Vibration Side Handle, 1 
1 Yin 2¥%in 0-1000 0-5,200bpm 85А Shocks Active Vibration Control(R) System 14 іп 8.210 DeWa D25333K 54,436 
L-Shape Rotary Hammer Drills 
; ; p " __ 8.5 J, Constant Speed, Durable Clear High Capacity Dust Box, Easily Adjusted Depth Stop, ; 
ип 2%п 0-1000 0-5,200 bpm Low Vibration Side Handle, Quick Release, Shocks Active Vibration Control(R) System 1А 821b DeWalt D25333KDH 54137 
1 іп 2%in 0-1150 0-5,200bpm 40А | Compact, Lightweight, Mechanical Clutch | 14in ___ 8.210 DeWalt 025333К-05 437К02 
Tin 3%in 0-900 0-4,000bpm 8.0А Active Vibration Control, Rotary or Hammer Only and Rotation 13%in 790 Bosch RH328VCQ БЕРМ2 
1 іп 3 іп 0-760 0-3,600 bpm 85А 350" A n {clive Vibration Control я 55] 15 іп 10.310 Bosch  RH432VCQ X SEEWS 
; ; 7 7 * Auxiliary Handle, Integral Clutch, Multi-function Selector, Р 
1 Yin 3 sin 0-900 0-4,000 брт 8.0A Variable Speed 3 Finger Trigger, Active Vibration Control(TM) 12%in 7.710 Bosch RH328VC 49AX82 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories 
Bosch 
Chuck Adapter w/Key and SDS Plus Arbor Adapter 1618571014 1UL64 
Dust Extraction Surface Attachment, For Use with 1% in Vacuum Hoses HDC250 35GN78 
Dust Extraction Surface Attachment, For Use with 1% in Vacuum Hoses HDC200 35GN79 
Dust Extraction Tool Attachment, For Use with 11255VSR, 11536-С, 11536VSR, Mfr. No. 11253VSR, RH228VC, RH328VC, RH328VCQ, RHH181-01 HDC100 423N84 
Right-Angle Attachment, 417" L RHA-50 35KF98 
SDS Right Angle Attachment, 5" L 1618580000 2LDB4 
DeWalt 
Dust Extractor - Hole Cleaning; Includes “в and %e' Hole Cleaning Tubes, ТУ; and 2" Hole Drilling Head Attachments, Dust Extractor Body DWHOSOK 19M477 
On-Tool Dust Extractor, Dust Box, Corded Adapter and Dust Nozzle DWH304DH 54JJ53 
SDS-Plus Concrete and АПішшіге 2 Cutters 
Masonry Drill Bits © Bosch Bid "77 xm 
= Shank size: 264" dia. SDS-Plus shank that prevents them from slipping in Maximum 
А М А Қ $ illj irati i Drill Drilli 0 Il It Pkg. 
Carbide-Head bits have a cutting head of solid high-torque drilling applications and are compatible и, Depth’ Length ваш — No. бу. 
carbide construction for long life compared to stan- with SDS-Plus chucks that allow one-handed drill bit 6" 8 DeWa 4TG45 1 
dard bits that only have a carbide tip. All bits have ап . changeouts. жо-тт o A 
Maximum 16 18' DeWalt 47648 1 
Drill Drilling Overall Item Pkg. Maximum 37 39 Bosch 44Н233 1 
Bit Size Depth Length — Brand No. Qty. Drill Drilling Overall Item Pkg. 6, g Dewa 41651 1 
Carbide-Head SDS-Plus Concrete & Masonry Drill Bits Bit Size Depth Length — Brand No. Qty. | ; г 0500 
2 Cutters V 10" 12. — Bosch — A8XX53 1 Y 16" 18" DeWalt 147653 1 
Ур" 4: [3 Bosch 48ХХ38 1 1" 8 10° Bosch 36Н220 1 22° 27 DeWal 4TG54 1 
ye Ly 677 Bosch 36Н184 1 16" 18' Bosch 36Н221 1 37 39 Bosch 44Н234 1 
" 6" Bosch — 369188 1 ША 16" 18' Bosch 36Н223 1 ж 8 8 DeWait 41655 1 
и 6" 8/7 ^ Bosch _ 369189 1 SDS-Plus Concrete & Masonry Drill Bits 10 17 DeWalt — 47656 1 
8 10" Bosch 48ХХ44 1 2 Cutters T 8 17 ^ DeWa 47058 1 
10" 12" Bosch 369190 1 Eni 4 6 Bosch 191458 1 В 16 18 Bosch 191463 1 
4 6 Bosch 36Н193 i 2 4: DeWalt 41617 1 1% 16 18 DeWait — 4DV51 1 
ж 10: 12' Bosch 36Н194 1 6” 6' DeWalt ТЕРІ 25 4Cutters | mE 
16" 18" Bosch 369195 1 у" 6 8% DeWalt 4TG21 1 36 10 12 Milwaukee 23Ү504 1 
4 6 Bosch 36Н210 1 10: 127 DeWalt 41623 1 p" 8 17 DeWalt 2КЯ 1 
ж 10" 12 Bosch 369212 1 16" 18" Bosch 44Н210 1 ; 10 12 Milwaukee 23Y564 1 
16" 18: Bosch  36H214 1 4" 6 DeWalt 41628 1 A 16 18: Milwaukee 45КР07 1 
6" 8 Bosch 36H215 1 6 8" Bosch 44H218 1 Number of Item 
9s 10" T2 Bosch 36H181 1 yw 8" 10" DeWalt 4TG30 1 Drill Bits Drill Bit Sizes Included Brand No. 
16" 18" Bosch 36Н182 1 10" 12" Milwaukee 23Y528 1 SDS-Plus Concrete & Masonry Drill Bit Sets 
4 Cutters 22" 24" DeWalt _ 4TG33 1 2 Cutters 
Ww 6 87" DeWalt 2PRF9 25 37" 39" Bosch 44H221 1 5 As іп, Vin, іп, % in DeWalt — 4TG60 
8" 10" DeWalt 2PRG7 1 4 6 DeWalt 4Т636 1 7 Эл in, % in, “в in, 6 in, 72 in Bosch 48ХХ67 
ж 10 12" DeWalt 38А908 1 6" 8" Bosch 44H226 1 10 Әріп, а in, Ve in DeWalt 10ЕҒ8 
16" 18" DeWalt _ 2PRG8 1 у" 10" 12" Bosch 19L457 1 4 Cutters 
6" 8 Bosch 48ХХ52 1 16" 18" DeWalt 41640 1 5 Э in, 14 in, % in, VAT Bosch 44Н334 
ya" 8" 10" Bosch 36H216 1 22" 24 DeWalt 4TG41 1 Эле in, Yin, 4c in, 96 А 
16" T8" Bosch  36H217 1 37 39 Bosch  44H220 1 6 in, Yin, 94 in Milwaukee, ASKPUS 
A RRR le ы, H DEWALT) 
а rumes SDS-Plus Dust-Extraction 
© BOSCH H í 
Э "uM ,, |Hollow Core Bits Ө BoscH 
DEWALT! Bit Size Diameter Brand Мо. Have a hollow shaft and dust-extraction holes at their tip that 


SDS-Plus Rebar DENM CE allow dust removal with a dust extractor during drilling. 


H H H 5 in eWalt itSize Drilling Dep eng iameter ran 0. 
Cutting Drill Bits ye in Bosch 2PPZ5 2 Cutters 
в Max. drill depth: 10” Yin DeWalt 560183 y» 9%” 147" 29/4" DeWalt 54ҒН75 
. pin: Yr %in Bosch 2PPZ1 4 Cutters 
a Overall length: 12" 9 ¥in Bosch 2PPZ4 Ae" 4 g" 44 Bosch 55,097 
5 Yin DeWalt 560182 As TW 13 а" Bosch 55JE08 


Used after standard concrete and w in Bosch 2PPZ6 Е Ту" 13' п Bosch 48UR89 Тер 
masonry drill bits have drilled 7&in DeWalt 560184 TW 13° Tt Bosch 55109 
: Ye" п Bosch 2PPZ3 Ж 107 15' ы? Bosch 480891 
through the concrete surrounding . . 3&in Bosch 2PPZ7 TAS Tyr 18" Ті Bosch 48UR92 
the embedded rebar or wire mesh. Tin DeWalt 560185 EA РУДІ 18 Bjos Вовсһ 48UR83 
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SDS-Plus Bits, SDS Max Rotary Drills & Hammers 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


What is SDS-Plus? 


SDS-Plus bits have grooves on the shanks that lock securely into a spring-loaded chuck that prevents bits from slipping during high-torque 
drilling applications. They can be inserted and removed from the tool without tightening or loosening the chuck for one-handed bit changeouts. 
Drill bits are only compatible with rotary or hammer drills having an SDS-Plus chuck. 


Tapcon 


@ BOSCH 


SDS-Plus Concrete 


Screw-Installation 
Bits and Sleeves 


= 2 cutter head 


4AL12 


Shank size: 2564" dia. 


Feature a drill sleeve that slides over the bits to stabilize them 
when creating holes for self-tapping concrete and masonry 


anchor screws. 
Maximum Overall Item 
Drill Bit Size Drilling Depth Length Brand No. 
Yo" БЫ ҮА Тарсоп 15Х472 
hp" зу” 6%" Bosch 19L468 
а 3 БУ" Тарсоп 4AL08 
He" 2" 5 Tapcon 4AL12 
Ww 37" 6%" Bosch 44H239 
тиед, алыш 
Self-Sharpening Chisel Bits 
for SDS-Plus Hammer Drills 
= Shank size: 2%a" dia. 
Tip geometry allows bits to wear evenly and retain 
their sharpness so they don't need to be resharpened 
as often as standard chisel bits. 
Shank Item 
Head Width Diameter Cutting Application No. 
Bull Point Chisel 
y 2%a in Concrete Chipping and Breaking 451М65 
Flat Chisel 
E 2%a in Concrete Chipping and Breaking 451М66 
Scaling Chisel 
a ; Asphalt, Concrete, Cutting 
1% ы п Troughs, Mortar, Rust 451N67 
Tile Chisel 
1 2%4 in Laminate, Mortar, Tile 45L203 


Тарсоп РЕТІН ©) BOSCH 
SDS-Plus Stop Bits 


Have a built-in collar that prevents the bits from drilling past a specific depth while creating 
holes for drop-in anchors in concrete and masonry. They allow multiple holes of the same depth 
to be drilled faster and more accurately than if using other types of concrete and masonry bits. 


Corded SDS-Max Rotary Hammer 


Drills and Demolition Hammers 


tie 


guke 


Maximum 
Drill Drilling Overall Shank Item 
Bit Size Depth Length Diameter Brand No. 
2 Cutters 
m EA 4" Yog" Tapcon 46678 
1/6” 1/6 264" Bosch 6LFH8 
Tg Tg" 2564" Bosch 6LFH9 
Ww ET 3134e" 2964 DeWalt 54FH86 
Te" Te 2%" Bosch 6LFJO 
9g 24e 2176" 2%" Bosch 6LFJ2 
4 Cutters 
ж 16" 5” 2964" Milwaukee 220Р94 
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Chisel Bits for SDS-Plus Hammer Drills 


м Solid Bit Core Bit No Load Tool Tool 
Capacity Capacity RPM Біом5 per Minute Amps Features Length Weight 
Rotary Hammer Drills c 5 
i i Т Y 1-Hand Tool Change, Dial Speed i 
15% in 4¥%in 170-340 1,700-2,900bpm 13.0A Control, Vibration Control 19 Жіп 15.2 lb 
19e in 4 in 170-340 1,500-2,900bpm 12.0A Innovative Service Modules, Integral clutch — 19in 15.216 
1 А E Е Active Vibration Control(R), E-Clutch(R) А 
1 іп Біп 0-355 1,305-2,705 bpm 15.0 A $ sen Shocks, Vara Speed 21% in 20.316 
a ; ock Active Vibration Control, ; 
134 in 5in 190-380 1,450-2,900bpm 14.0 Variable-Speed Control, Tag Ready 20 %іп 17.316 
48XY46 Tin біп 0-3000 1,380-2750bpm 13.5A Tuned Mass Damper Anti-Vibration System 21% in 19.7 Ib 
Dual Mode Selector, Service Minder Light, 
1% in біп 150-305 1,380-2,750 bpm 13.5 А Turbo Power, Vario-Lock Rotates Locks 21in 18.5 |b 
Chisel Into 12 Different Positions 
А А 5 т Active Vibration Control(R), E-Clutch(R) i 
2in Bin 0-290 1,105-2210bpm 15.0 A System Shocks, Variable Speed 23 Ain 2321b 
2 in біп 100-220 1,000-2,150 bpm 15.0 A 2Drilling Speeds, Active Vibration 23 Yin 26.2 Ib 
Control, Turbo Power, Vario-Lock 
Impact Blows Tool Tool 
Energy рег Minute Amps Features Length Weight 
Chipper Demolition Hammer 
5.2ft-lb 0103,150 105А Constant Speed Control 18 віп 12.6 Ib 
Y Tool-Free Bit Changing System, Vario-Lock(TM) А 
5.6 ftlb 1,350 t0 2,800 10.0 A Locks Chisel in 12 Different Positions in 1246 
" 12-Position Variable Lock Tool Holder, Dial Speed Control, Soft А 
6.1 ftlb 1,300 to 2,900 13.0 A Grip Vibration Control, Soft Start, Hammer Only Mode 18 %іп 13.710 
Chisel Rotation 12 Position, Constant Response(TM) Circuitry, Power Light, 
9.6 ft-lb 1,380 to 2,760 14.5A Service Minder(TM) Light, Soft-Start Control and Overload Protection, 21 54ein 18.3 16 
54DC99 Variable Speed, Vario-Lock(TM) Positioning, Vibration Control(TM) 
" Constant Speed Control, Electronics Application, On/Off Style Rocker ; 
9.8 ЧБ 1,350 to 2,705 15.0 A Switch, Shocks Active Vibration Control(R), Variable Speed Dial 21?/4in 1910 
Mfr. Item 12.4 Н-ІҺ 900 їо 1,890 14.0A Electronics Package, Service Reminder Light 22 Yin 22.516 
Description Model No. 13.2 ft-lb 010 2,040 140A t pans Chisel poration 12 Posi jon, Slider Lock: on Switch 25% in 21.2 |b 
Accessories б -Setting Electronic Variable Speed Dial, One Hand Chisel n 
Bosch 14 ft-lb 1,02010 2,040 14.0 A Rotation 12 Position, SHOCKS(R) Active Vibration Control 26% in 23.4lh 
SDS Max To 7-20 HA1032 210Е5 i7ftlb 850 їо 1,800 15.0A Anti-Vibration Control in The Hammer Mechanism 27 “іп 25.1 |b 
Arbor Adapter 17.7 ft-lb 0t01.620 150A Constant Speed Control, Ergonomic Handle, Suitable For Bits And 29 4544 in 29.3 Ib 
SDS Max to HA1031  1UL72 : i > Accessories With SDS-Max Shank End, Vibration Control Б 
Spline Adapter Inline Demolition Hammer 
Shank Adapter HA1030 X 2LDE4 7.7 ft-lb 1,450 to 2,900 14.0 Shock Active Vibration Control, Variable-Speed Control, Tag Ready 20 іп 16.210 
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2 Cutters 
4CGZ28 


= Shank size: Suitable for breaking up concrete and prying and 
2%" dia. removing tile in one piece. 
Overall Item 
Head Width — Length Cutting Application Brand No. 
Flat Chisel 
y 10 in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 2LDA3 
10 in Concrete Breaking DeWalt 4LC59 
1w 10 in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 2LCZ5 
12 іп Chipping DeWalt 34D575 
1946 10 in Concrete Chipping and Breaking Milwaukee 45L220 
2W 10 in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 20PK14 
Pointed Spade 
үлі біп Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 2LDM 
3. 8 in Holemaking Bosch 2LDAS 
Scaling Chisel 
115" 534 in Surface Material Removal Bosch 2LDA6 
10 in Surface Material Removal DeWalt 4LC58 
11%6 10 in Rust, Scale, Asphalt, Troughs Milwaukee 45L221 
Scraping Chisel 
Ve" 7in Blocks, Brick, Natural Stone Milwaukee 451204 
Tile Chisel 
10" 10 іп Tile Removal Bosch 2LDA2 
3 6in Laminate, Tile Removal Milwaukee 451N68 


Flat Point 
2LDA3 2LDA4 


BOSCH 

Mfr. Item 
Brand Model No. 
Bosch 11264EVS 4GAE3 
Bosch — RH540M 30RW21 
DeWalt D25733K 54JK33 
DeWalt D25614K 60HH13 
Bosch  RH850VC 21ТҮ29 
Bosch — RH745 357085 
DeWalt D25773K 54JK32 
Bosch RH1255VC 48XY46 

Mfr. Item 
Brand — Model No. 
DeWalt D25810K 54DC99 
Bosch — DH507  35KF35 
Bosch 11321EVS 4GAE5 
Bosch DH712VC 53DM92 
DeWalt D25872K 54JK35 
Bosch 11316EVS 4WN49 
DeWalt D25899K 2МЕНЗ 
DeWalt D25901K 2NER4 
Bosch DH1020VC 21TY31 
DeWalt D25951K 487091 
DeWalt D25832K 60HH14 
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1-800-GRAINGER (472-4643) SDS-Max Bits 


What is SDS-Max? 
SDS-Max bits have grooves on the shanks that lock securely into a spring-loaded chuck that prevents bits from slipping during high-torque SDS 
drilling applications. They can be inserted and removed from the tool without tightening or loosening the chuck for one-handed bit changeouts. 


SDS Max bits have an increased capability for tougher masonry work compared to SDS-Plus. They can withstand more torque and force than 
SDS-Plus bits which are shorter in length and suitable for lighter duty work and smaller diameter holes than the more rugged SDS-Max bits. 
The SDS-Max bits are only compatible with rotary or hammer drills having an SDS-Max chuck. 


DEWALT =з эж 
© вовсн Mie Е 451356 © вовсн 11 
= = = 
SDS-Max Concrete and Masonry Drill Bits SDS-Max Deep-Hole Drill Bits 
= 4 Cutter heads = Shank size: 4%4" dia. | 
Have variable-helix flutes that efficiently remove dust from the hole to minimize heat during | Feature a fluted head that grinds through concrete 
drilling and masonry without creating a plug of material 
i | Е : that needs to be cleared from the drill bit. 
Drill Maximum Drill Maximum 
Bit Drilling Overall Shank Item Bit Drilling Overall Shank Item Drill Maximum 
Size Depth Length Diameter — Brand No. Size Depth Length Diameter Вгапа No. Bit Drilling Overall Item 
szin 6in '%2in Milwaukee 785XZ1 у — 31in 36in “шіп DeWalt 5MP67 Size — Depth Length Brand No. 
Ae in ЕШ 4іп зіп Milwaukee 785XZ2 31in  36in sin Milwaukee 451355 1% 18 in 24in Воѕс 21065 
Vin (іп 6in 1Уоіп Milwaukee 789XZ3 1/в6іп 18іп  23in “іп Milwaukee 451356 20in —22in Milwaukee 22UP97 
% п тп 13іп in Milwaukee 785XW5 у. 24in  29in “йіп Bosch 407055 ow —18in  24in Bosch 21066 
Fein 10in 12їп  '$&in Milwaukee 785XZ5 3tin  36in sin Milwaukee 785ХҮ2 20in 22іп Milwaukee 22UP98 
8in  13in Фіп Bosch 490846 |, 31in 36п “иіп Bosch 407.50 2y" 18 in 24in X Bosch 21067 
Yin ?23in  28in %ain Milwaukee 785XW7 3iin 36in ain DeWalt 5МР69 20in  22in Milwaukee 22UP99 
54in  60in “ain Milwaukee 785XW9 1%in 18in  23in іп Milwaukee 451363 3%" 18 in 24in Bosch 21068 
94s in il6in 21in ein Bosch 490867 1/6іп 18in  23in іп Milwaukee 785XY6 
il6in 21in “іп Bosch 407./35 12in 17і! “иіп Milwaukee 785XY7 
% in 31in  36in % in Bosch 490851 1% in 16in  21in іп Bosch 407032 Д 
54іп  60in “ain Milwaukee 785XX1 i8in 23in ‘Ysin Milwaukee 451365 Scaling 
8in 10іі 138 іп Milwaukee 785ХҮ9 20in  22in “іп Milwaukee 785Y23 45L255 
Yin 12in 17іп sin Milwaukee 785XX2 1У6іп 18іп  23in іп Milwaukee 785XY8 
i 31in  36in Ы іп Bosch 40267 1%in 18іп  23in іп Milwaukee 451368 2 
Yin 17і  21in “іп Milwaukee 785XX4  2in 18іп  23in іп Milwaukee 451369 А kee A 
Yin 8in 10іі  !$&in Milwaukee 785XZ0 3%in 20in 22in “іп Milwaukee 785Y24 Mie DEWALT | Ө BOSCH 
24in  29in іп Bosch 490865 
Head Overall Shank Item Self-Sharpening Chisel 
Width Length Diameter Cutting Application Brand No. H H 
Asphalt Cutter Bits for SDS-Max Hammer Drills 
5" 16 “іп 4964 іп Asphalt, Hard Ground Milwaukee 45L245 , TM 
ae 16 a тып Tile Chiseling DeWalt 1ЕС37 = Shank size: 4564" dia. 
ull Point Chise| ү i Я i 
Wr  18in ыт Chiseling Concrete/Block/Brick — Bosch 20РКТ8 | Design allows bits to wear evenly and retain their sharpness 
ж {Bin kan Concrete Chipping and Breaking MT wau ee 451240 | longer than standard chisel bits. 
in ба in ipping eWal 
Bushing Tool | Head Overall Item 
10" 9 біп Hain Finishing, Roughing Milwaukee 45L226 | Width Length Cutting Application Brand No. 
Oin ain Roughing DeWalt 19ТҒ54 | Bull Point Chisel 
iE 10% in E еее ето Miwaukes pun V ein Concrete Chipping and Breaking Milwaukee 451М62 

y in 64 in oncrete Roughing osch T 2in hipping DeWalt 490006 
Clay Spade | Flat Chisel 
4W' 16in “Sain Dirt, Hard Packed Gravel Milwaukee 451N61 1" 16 in Concrete Chipping and Breaking Milwaukee 451М63 
Flat Chisel 16 in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 6LFH7 

т - - Ground Rod Spade - 
Pointed 
Б i k L E Bg. oval Ae 340579 Driver 1UL96 та А раце Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 44Н732 
imer m D OD aa 1— 18 n ҚТЫ Conerete/Bloc Brit — — Bosch — SL PHB 
| d + 
18in "in Chiseltg Contreto/Blotl/Brick Bosch ЖЕК Тїш шш Scaling Chisel : Е 
18 іп  49&in Concrete Chipping and Breaking Milwaukee 451252 ПШ ЕЕ В шіп, Asphalt, Cutting Troughs, Mortar, Rust — Milwaukee 451255 
ж _12in “иіп Surface Material Removal DeWalt 41054 See сатта | ПЕПЕ 080258 
16 in ain Concrete Splatter, Tile Removal DeWalt 340581 Tile Chisel Ш птасе ateria nemova Імаикев 
2 12і! ain Surface Material Removal DeWalt 5MP70 DEWALT | + т 
т T i Т 505 " 14 in Surface Material Removal Bosch 1UL94 
Ground Rod Driver- EEE Removal mus e B BOSCH 2 15 in Tile Removal, Laminate, Mortar Milwaukee 451N64 
yr in ба їп od Driving ilwaukee 7 - 
E RE Um 1564 in Driving Ground Rods Milwaukee 45L257 9 ы 

ointed Spade H H 

4 12п Wein Chiseling Goncrete/BlocK/Brick Bosch 6MR15 Chisel Bits DEWALT | 

27 10in Fain Roughing DeWalt `f SDS- M 
Scaling Chisel ; 

UE iii зіп Rust Scale, Asphalt, Troughs Miwaukee 451253 or ax ©) BOSCH ее 
27 12іп Yain ^ Rust, Scale, Asphalt, Troughs Milwaukee 451254 

3 12i zin Roughing Westward 22UV18 Hammer Drills SDS-Max 
Spade Chisel ; 4 
4W' Тіп іп Digging Bosch 1UL96 Suitable for breaking up Dust-Ext ti 

5 tein Sein Asphalt Bosch —3UL88 concrete and masonry in us raction 

ERREUR igging m high-torque construction H 
Tile Chisel gn-torq Hollow Core Bit . 

27 12in шіп Tile Removal Bosch 210Р4 and demolition applications. Ач и 20 js S 7% 
---------------------------------------------!н ОПАӘПК 5176: “764 оа. 
Have a hollow shaft and dust-extraction holes that allow dust to be 
20PK61 removed with a dust extractor during drilling. These 4-cutter bits 
Core Maximum Overall Shank wm ©) BOSCH have long life compared to 2-cutter bits and are less likely to bind up 
i Drilling D Depth Length Diameter Brand mE if they hit embedded rebar when drilling into concrete. 
A ^in Bosch 
17 in $i in 2in Bosch 2LDF2 DEWALT | Drill Maximum Overall Item 
A 17 in 22 in 2yn Bosch 20PK60 Bit Size Drilling Depth Length Brand No. 

" Тіп 12in 2%in Bosch 2LDF3 8" 17 in Bosch 55ЈЕ11 
эж QA $n Pn Ru» ama One-Piece SDS- Max ж 1537 23 9, in DeWat — 54FH81 
ЗИ" 17 in 22in 3'4in Bosch 2LDF6 16" 25 in Bosch 55JE12 
vs ym 18 тш Deep Hole Core Bits |= у 9 R5 

in in in osch А б i Қ a ^ in eWa 
* — 12m — 7in  4in Bosch 21061 Centering bit reduces bit walking and - 15 25 in Bosch 48UR97 
17 in 22 in 4in ПеМай 3AB28 increases precision when drilling. Bits are 15%" 23 % in DeWalt 54FH82 
5 Тіп 12in 5in Bosch 20РК62 ideal f p tina | hall j^ les i 1' 15%" 23 %1п DeWalt 54FH79 
17 in 22in 5in Bosch 21062 !Geal тог creating large, shallow holes In AZ 27in Bosch 48UR98 
6 17 in 22 іп біп Bosch 21063 concrete, masonry, and limestone. 1и" 16" 21 in Bosch 55JD95 
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Spline Hammers & Bits Details on page A1. nu 
Spline Drive Rotary Hammers Ө BOSCH 
Used to drill large-diameter holes and perform heavy-duty chiseling in pipe running, rebar dowelling, concrete repair, 
channel grooving, and light demolition applications. A side handle and depth rod offer precise control. 
Solid Bit Core Bit Мо Load Tool Tool Mfr. Item 
Capacity — Capacity RPM Blows per Minute Amps Features Length Weight Model No. 


Spline Drive Rotary Hammers 


1%in — 4Jéin 170540 — 1,700-2,900 bpm — 13.04 17404 Too! Change, Dial Speed дм 151 — 41265EVS 4GAE4 


i9iin — 4in 170-340 1,500-2,900 bpm — 120A dai ^ d 19 in 15  RH540S 30RW20 


Accessories 
Spline Drive to SDS-Plus Adapter HA1020 21069 
d [EIEN © воѕсн 
‘Bit “Drilling” Overall It Ө 
i rilling Overa em 2 
Size pe Length Brand No. Two-Piece Shankless 


Mime ыл ‚5 10 Milwaukee 451285 


“м, % ar 19 DeWalt 468] Large- & Shallow-Hole 
eWal - 
[DEWALT w 0—00 wwe вот | Core Bit Heads & Shanks ; 
© BOSCH T 38 пейді acr a Max. drilling depth: 3" 4LD58 
емма! A" 
НШІ om omo | ore lenge mm 
= i y eWa = Overall length: 4", exce| is 
Spline Concrete ir —16 DeWalt аг Аи | | 
ж m 15, МІ маскав S Dewalt—Bit heads come with a center pin and require a compatible 
and Masonry Xe bil 16 DWA 41684 | adapter or extension to install them ona compatible rotary hammer drill. 
Drill Bits i , H : 1 6, ыан. AES They can create large, shallow holes in concrete, masonry, and limestone. 
2 
в Shank size: 34" dia. 4 Cutters ры кч ЕШШ т Bosch—Spline shank 20PL29 attaches to compatible two-piece shankless 
Feature a spline shank that prevents ж 16 VIE Bosch 4Х603 | Core bit head to create a two-piece core bit. They install into compatible 
E 2202 DR ей 2 24 29" Bosch 4X604 i 
bits from slipping in high-torque drill- 3 iky Bosch m rotary hammer drills. 
i ien i ы " eWal Item 
ing applications when creating holes 55 +7 2» DeWalt 42003 буе Ша. Wand ita 
in hard, brittle materials such as brick 3r 36" Milwaukee 451318 1 in DeWalt 41058 
i j à 8 13" Bosch 4Х085 2 in DeWalt 41059 
and cinder block for setting fasten ir ie БОА — ALDUG zn penal E 
ers such as concrete anchors and у 16 21" Bosch 4Х087 bin DeWalt 41064 
tapping screws. They have fast-spiral Ta 22 Пела! 007 Spline Shank, 8" Size Bosch 20PL29 
flutes that dissipate heat as they grind 31 36" DeWalt 5MP51 
through the materials. Е Е : n Bosch 2 
un ӨТЕП 17" 22" DeWalt 41010 Flat Chisel 
2 Cutters—Suitable for drilling in 8" 13" Bosch — 4XD91 EMP5S 
concrete that does not contain embed- — . 16 21 ' ЫП at 
ded rebar. r т SLE. 
24 29 Bosch 44Н245 
4 Cutters—Can last longer than Tw A 36 DeWalt MPSA Тшдш 
2-cutter bits and are less likely tobind туг —5 — 2; Boh 40% | C) BOSCH [түүл 1106 
up if they hit embedded rebar when ЕЛІ 17 29" DeWal: 5MP56 Е Е . "on 
drilling into concrete. 7 i Ж owh мет | Chisel Bits for Spline Demolition 
Used to break up masonry and concrete in 
Ө BOSCH 20PL25 construction and demolition applications. 
= = Overall Shank Item 
One-Piece Spline Head шш ШЕТІ: Diameter Cutting Application Brand No. 
ull Poin 15е! 
Large- & Shallow-Hole егін = 12 in “іп Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 1UL86 
H ` 9 Ain 2\52 in Roughing Bosch 2LDJ7 
Core Bits : _ 9% in Yin Cleaning, Finishing, Roughing Milwaukee 451237 
И ay Spade 
Have a spline shank that prevents 4% 16%іп Ain Digging Milwaukee 451239 
i ipping in high- Maximum Flat Chisel 
bits from slipping in high torque Core Drilling Overall Shank Item 1" 12 іп Ya in Roughing Bosch 1UL84 
large, shallow holes in concrete, tet ы E RR За es sr ЖШ ШЕ 
large, shallow holes in concrete д" іп in A in " іп 42 in urface Material Remova Osc 
d ; : п Тіп 12 in 2in 2LDH4 " 12 in 2¥ in Surface Material Removal DeWalt 5MP58 
masonry, and limestone. They come 3 . iin 22in 20 2LDH5 3 -2in  ?æin Surface Material Removal Bosch 2LDJ8 
Min а centering pin that stops bits da 7 in 5 in $n SUPLS a IET 3^ in Driving Ground Rods Bosch 2LDK8 
rom moving or walking when start- „тт 12п З/п 2LDH8 | [Pin/Spike Driver 
ing a hole. Bits have wear-resistant а T 12in 22 in 3 in 34E351 к г. t ?15 in Driving Ground Rods DeWalt 4LD27 
Я A 39e 17 in 22 in 3%ein  2LDJ2 caling Chisel 
carbide-tipped teeth that cut around y Тп Оп 4i  2LDJ3 1 12in Iain Cleaning, Cutting, Asphalt Milwaukee 451232 
the perimeter of a hole and create a in in in in ^ in urface Materia! Removal OSC| 
p e e iri 22i 41 2LDJ4 2 12i 91 Surface Material R | Bosch 48XX77 
plug of material that must be removed 5" Hu 15 Ш 2h 21018 -— - 12in % in Cleaning, Cutting; Asphalt Milwaukee 45L234 
after drilling is completed. 6 17 in 22 in 6in 20PL27 5" 5in 34 in Compacting Soil and Gravel Bosch 2LDL2 
SDS-Plus and SDS-Max 
Drill Bit Shank Adapters Ө BOSCH ES 
These shank adaptors connect to compatible Drill Bit Tool Side Adapter Item 
masonry and concrete drill bits to allow the bits to Shank Tyne Shank Type Length „М. 
2LDE4 be used with rotary hammers that typically accept SDS Plus т Ма р їп 2LDEA 
bits with a different shank style. Threaded SDS Max Bin 2LDES 
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POWER TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Demolition Hammers & Bits 


fli" с) воѕсн ТТТ ERIS 
Hex Drive Demolition Hammers 


Powerful tools crush and cut grooves in concrete, asphalt, 
and are also capable of edging, digging gravel roads, 
compacting, cutting, stripping, and roughing. They are corded - 
and allow long run times for repetitive tasks, maintain full 


2LDA9 


power during operation, and have no batteries to recharge. 24T851 
Impact Blows Tool Tool Mfr. Item 
Energy рег Minute Amps Features Includes Length Weight Brand Model No. 
34 in Hex Drive 
Chipper г : ; я 
19.9110 975 to 1,950 140A Service Reminder Light. Steel Bit Carrying Case, Side Handle 27 іп 27.81b Milwaukee 5337-21 4ҮЕ52 


Holder, Trigger Lock Switch 
1% in Hex Drive 


Chipper 
т Active Vibration Control, Service Reminder Shut-Off Articulating Auxiliary Handle, Carrying Case With Р 
22ftlb 010 1,300 150A System, Multiposition Holder, and Lock-On Switch Wheels, Cleaning Rag, Grease Tube, Star Point Chisel 30 in 38 Ib Bosch 11335К 21ПА9 
25.7 4-І 730 101,450 140А AVT Anti-vibration Technology Bull Point Bit, Hex Wrench, Wheeled Carrying Case 32 “іп 41.916 Makita НМ13170В 14Ғ121 


Rubber Coated Handles; Soft Start; 


258ftlb 0101460 — 150A Active Vibration Control) Bull Point Chisel, Wheeled Kit Box зот 4050 DeWalt 025960К 24T851 
T-Handle : m - 
35ftlb 0101,000 150A  115/120V AC/DC Capability, Vibration Control Basic Hammer Cart, Moil Point Chisel, Narrow 3034in 63.210 ^ Bosch  BH2760VCB 6TXC1 


Flat Chisel, Brute Breaker Hammer 
43ftlb — 0to 1,000 — 15.0A 115/120V AC/DC Capability, Vibration Control (2) Narrow Chisels, (2) Star Point chisels, Deluxe Cart 30%іп — 63.2 Ib Bosch — BH2770VCD 21TY30 


F Automatic Shutoff System, AVT Р ; i Я 
46.5 ft-lb 010 1,100 — 15.0A Anti-vibration Technology 4 Bits, Hex Wrench, Premium Hammer Cart 32 %іп 71.3 Makita | HM1810X3 14123 


c 


F Electronic Soft Start, SHOCKS Hammer Truck, Flat and Pegged Foot Plate for Hammer ; 
884440 010960 150А Active Vibration Contro Truck, Bull Point Chisel, 1 in Cold Chisel, 3 in Wide Chisel 30911 68.30 DeWalt 025980КВ 1TDAS 
Accessories 


Dust Extractor - Demolition; Includes Dust Extractor Base, Mounting Bracket, Mounting Bracket Strap DeWalt — DWH052 19M478 


Ө воѕсн 102 rog 
Chisel Bits for Breaker Asphalt Cutter Clay Spade 


Flat Chisel 


and Demolition Hammers TS ina кр 
тести Width НЕ pion Cutting Applicati Brand ГА 
М А m i еп iameter uttin ication ran 0. 
Install into compatible breaker and demolition hammers or rotary hammer Narrow Chisel ae 
i i i i iti VA 20in 1 %in Holemakin Bosch 1UM10 
drills and are suitable for use in construction or demolition tasks. T— Ta — tig Chiseling Concrete ТЫ ВИС Bosch PLE 
Head Overall Shank Item iw 16i 1 Yin Concrete Chipping and Breaking Milwaukee 56KY65 
Width Length Diameter Cutting Application Brand No. 4 20 %in 1 іп Concrete Chipping and Breaking Milwaukee 451275 
Asphalt Cutter Pin/Spike Driver 
E 19in 1%in Asphalt Bosch 1UM11 ye = 2180 in Driving Ground Rods DeWalt 41077 
17 біп 1%in Asphalt Milwaukee 451277 1" lin “ріп Driving Ground Rods DeWalt 41083 
5 d7Win ТИ Asphalt Bosch 20РІ71 5 іп 1 іп Driving Stakes Bosch 2LDR4 
19in 1 іп Asphalt Bosch 20PL49 TW" 14 біп 1 іп Driving Stakes Milwaukee 451279 
Bull Point Chisel 1%” 14 іп 1 іп Driving Anchoring Pins Bosch 2LDR9 
DE 12 in Yain Breaking, Chipping, Holemaking Milwaukee 451260 3%" 5%in — Driving Stakes Milwaukee 451284 
18іп Ain Breaking, Chipping, Holemaking Milwaukee 451261 Pointed Spade 
1 i2in 27% іп Chipping DeWalt 41019 12 in 3A in Holemaking Bosch 2LDL9 
Bushing Tool w 14in iin Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch ^ 20PL67 
ЕМ 12 іп A in Roughing Bosch 2LDL8 18 in РАШ Holemaking Bosch 2LDN1 
14 9%in %in Cleaning, Finishing, Roughing Milwaukee 451272 18 in {in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 20PL59 
Clay Spade "n 18in 275 іп Chipping DeWalt 41070 
4%" 16%іп %in Digging Milwaukee 451268 20in 2/2іп Chipping DeWalt 41079 
55  21in ІЙіп Digging Bosch — 1UM12 1% 9 йіп Ain Roughing Bosch 2LDN4 
55  20in 1%їп Digging, Dirt, Hard Packed Gravel Milwaukee 451278 T 10in 272 іп Roughing DeWalt 5МР59 
Digging Chisel Rivet Hammer Chisel 
3 226іп 1¥%in Asphalt Bosch 2LDR7 34 15 %in 1 ¥%in Driving Stakes Bosch 2LDT1 
Flat Chisel Scaling Chisel 
12іп 2% іп Concrete Breaking DeWal 41024 1%" 12іп 34 in Cleaning, Cutting; Asphalt Milwaukee 451264 
12 in % in Breaking, Chipping Milwaukee 451262 2" 12 in 3A in Cleaning, Cutting; Asphalt Milwaukee 451267 
T 12 in in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 2LDN2 12 in % in Cleaning, Cutting; Asphalt Milwaukee 451266 
Bin 2% іп Surface Material Removal DeWal 4LD73 3° 15 %in Mazin Chipping DeWalt 423K29 
18 in 3A in Breaking, Chippin Milwaukee 451263 20%in 1Y&in Concrete Cleaning, Rust, Scale, Asphalt, Troughs Milwaukee 451276 
18іп Ain Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 2LDN3 Scraping Chisel 
TW' 20in azin Surface Material Removal DeWalt 41081 2" 12 in Ain Scraping Milwaukee 451265 
ТЖ  16in Tin Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 2LDT3 Spade Chisel 
2 12іп  ?V&in Surface Material Removal DeWal 41023 4W 1тіп A in Garden, Landscaping Bosch 2LDL6 
12in Ain Tile Removal Bosch 21014 5 15іп in Asphalt Bosch 2LDL7 
12іп zin Surface Material Removal DeWalt 41071 55 5%in Mazin Digging DeWalt 141084 
3 12 іп 3i in Surface Material Removal Bosch 21015 Standard Chisel 
20in  ?V&in Chippin DeWal 41080 1 18in 1in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch ^ 20PL68 
205 in Тіп Chiseling Concrete/B ock/Brick Bosch 2LDR5 т 20іп 1 Фіп Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 48ХХ82 
5" Tin zin Asphalt DeWalt 41082 20%in 1%in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 20Р170 
Ground Rod Driver Star Point 
5в",-3/4" 10іп % in Driving Ground Rods Bosch 2LDN6 Vl 16in 1йіп Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 20Р51 
T 15%in 1 іп Driving Ground Rods Bosch — 1UM13 Super Cut Chisel 
iw 9%in Yin Driving Milwaukee 451271 1%" 20%in 1 %in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 2LDR6 
3 15 біп 1 іп Driving Ground Rods Milwaukee 451280 Tamper Plate 
Moil Point ЕМ 5in A in Tamping Milwaukee 451269 
ут 18in 1%in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 20PL66 6 6in 3^ in Compacts Dirt, Tamps Asphalt Milwaukee 451281 
20in  1Y6in Chiseling Concrete/Block/Brick Bosch 1UL99 6in 1Йіп Compacting Soil and Gravel Bosch 2LDR2 
11h" 16in  1Y6in Breaking Concrete, Chipping, Holemaking Milwaukee 56КҮ64 g 8 in 34 in Compacts Dirt, Tamps Asphalt Milwaukee 451282 
20in 1Йіп Concrete Chipping and Breaking Milwaukee 451274 8in 1Йіп Compacting Soil and Gravel Bosch 2LDR3 


Self-Sharpening Chisel Bits for Breaker and Demolition Hammers | DEWALT, 


= Shank size: ?!/2"" dia. 


Я Қ А Head Overall Shank Item 2 
Bits feature a tip design that allows them to wear evenly Width е Diameter Cutting Application No. с 8 ———— 2m 
and retain their sharpness longer compared to standard Bull Point Chise 
Степ dle press -Onger сотр À T 15 іп Min Chipping 423K27 Flat 
chisel bits when breaking up concrete and masonry in Flat Chisel 423K28 
construction and demolition applications. 1' 15 % in ?Vi» in Surface Material Removal 423К28 
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POWER TOOLS 
Rebar Tools & Coring Rigs 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


wx Cordless Rebar Tools С MAXI 
Rebar Tying 
489P16 Minimum Maximum Maximum 
Rebar Size Rebar Size Compatible Ties Battery Нет 
Combination Combination Wire Gauge Tying Speed per Coil Cordless Tool Kit Contents Capacity Мо. 
BN Products USA Rehar Tying Tool 
18V DC 
No.3xNo.4  No.3xNo.4 21 ga Less Than 1 sec/Tie 220 4.0Ah  56HE63 
No.6xNo.6 No.6 x No.6 21 ga Less Than 1 sec/Tie 128 (1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 4.0Ап 56НЕ64 
No.8xNo.8 No. 8x No. 8 21 ga Less Than 1 sec/Tie 120 4.0Ah  56HE65 
Makita Rebar Tying Tool 
18V DC 
No. 3 x No. 3 —No.5x No. 5 21 ga 0.8 sec/Tie 120 (1) Bare Tool, nu Charger, (2) Batteries 5.0 Ah — 493Y54 
` ` No. 5 x No. 5 21 ga 0.8 sec/Tie 120 ) Bare Too 5.0Ah 493Ү55 
MAX Rehar Tying Tool 
14.4V DC 
Mesh x Mesh No E x No. Ы 2 ga [oss Тап 1 EIS 210 EEI АП ПАО 
BN Products 0. 5 x No. ga ess Than 1 sec/Tie .9 Ah 
Rebar Cutter No.3xNo.3 —No.6xNo.6 — 190a 05 sec/Tie 260: (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 5 ah 787EJ 
56HE73 No. 7 x No. 7 190а Less Than 0.8 sec/Tie 265 3.9Ah 489Р16 
No. 5x No. 5 — NO- 7 X No. 8 21 ga Less Than 1 sec/Tie 90 (1) Bare Tool, (1) Battery 3.9Ah 346807 
` :7 No. 9x No. 10 19 ga 0.5 sec/Tie 205 (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 50Ап 787ЕЈ2 
Maximum Cutting 
RebarSize Maximum Head 
Cutting Cutting Blade Rotation Brushless Item Item 
Capacity Depth Dia. Angle Motor Cordless Tool Kit Contents No. Description Material Brand No. 
BN PRODUCTS USA Rebar Cutter Accessories 
a ue mE 7% 4% 0 N 56HE73 Rebar Tie Wire, 16 82 ft Coil Gal md Steel Wax 114333 
h in 5 in ы 0 А ebar Tie Wire, 16 ga., о! alvanized Stee lax 
78 Tin 5in 0° No — (1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 56HE74 Polycoated Steel Мах 11A334 
MAKITA Rebar Cutter Steel Max 11A329 
18V DC, Sawing Rebar Tie Wire, 21 ga., 312 ft Coil Galvanized Steel Max 11A330 
48 lin 4Yein 0° Yes (1) Bare Tool, (1) Battery 55FD69 Polycoated Steel Max 11A331 
Tin 4%в6іп 0° Yes (1) Bare Tool 55FD70 Adjustable Extension Arm For Use With Mfr. No. "m Max — 114339 
18V DC, Shearing _ RB650, Mfr. No. RB650A, Mfr. No. RB655 
#5 % in — 360° Yes (1) Bare Tool, (1) Battery 349164 Adjustable Extension Arm For Use = Bn Products 45GF53 
y EO in — 350 d WS iy Bare ува Tool yor E 5 With Mfr. No. 45GF47 Usa 
^ in — ч 0 are Tool, attery, arger Wire Guide Nylon Brush For Use With mS ; 
MAX Rehar Cutter Cordless Rebar Tying Tool Makita — 61HJ28 
25V DC, Shearing Adjustable Extension Handle For Use With Makita _ Makita 783X81 
#5 Ain = 360 ° Yes (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger. 19TU04 18V LXT(R) Rebar Tying Tool Model XRTO1 


(Husqvarna Miwa” Vantage. 
Corded Core Drill Rigs and Motors 


Core drill rigs have a core drill motor and a 
matching stand to create deep, large- 
diameter holes in concrete and masonry to 
run plumbing lines, HVAC ducts, electrical 
wires, and telecom cables. They grind 

out material around the edge of a hole 

and leave the core intact for removal. 


HANDHELD CORE DRILLS 

Hand grips allow more control to drill small 
holes for ventilation ducts, pipes, and other 
light applications. They can mount to a 
compatible stand that allows for larger, 


Handheld 
Core Drill 
6PEV2 


more uniform holes and reduce user fatigue. 


CORE DRILL MOTORS 

Mount to a compatible stand to form a coring rig where 
the stand holds the drill motor in a fixed position to create 
larger, more uniform holes than handheld core drills. 


CORE DRILL STANDS 

Provide a stable base that holds compatible core drills ina 
fixed position to improve control and create uniform holes. 
Stands pair up with core drill motors or handheld core 
drills to form coring rigs. 


CORING BITS 


Diamond-tipped bits have a hollow center surrounded by 
multiple cutting edges. They require less power and force 
than solid drill bits when making large holes in materials. 


5. CORE DRILL RIGS Compatible with Column Base Base Item 
| | Include a core drill motor and a matching Grainger PartNumber — Height Length — Width Мо. 
4 5 Milwaukee Core Drill Stand 
1 stand that provides a stable base to hold Mount Type Leveling Screws 
the drill steady and create larger, more d 23 В n зп. " 2 m Eod 
crar Sore aerate consistent holes than handheld core drills. 1Y044 Win —10 5i — 13in 380750 
ore Drill Motor шына 380751 comes only with a matching stand Husqvarna Core Drill Stand 
38D739 38D746 s Mount Type Vacuum 
and accepts a compatible motor. 2LEA5, 3RDN7, 402U86 31%in 25іп 10%in 2ETR3 
3RDN8, 402086, 6PEV2 39 in 16 in 10 іп 186515 
Coring Capacity Column Angle-to- Тоо! Maximum Mfr. Item 
Horsepower  inConcrete Current Height Surface Weight Spindle Speed Includes Brand Model No. 
Handheld Core Drill 
120V AC 
2.5 hp 6in 13A — 909 1540 2,900 RPM — Husqvarna DM220  6PEV2 
2:5 hp 6in 15A — 90° 15.410 2,900 RPM Side Handle, Water Kit, %-11101 4"-7 Adapter Husqvarna DM230 21ҒА5 
Coring Rig without Motor 
4.8 hp 1 іп 20A 43%in 909 111500  500RPM 4030 Large Base, Meter Box, Vac-U-Rig Kit Milwaukee 4136 38D751 
Core Drill Rig 
120/240V AC 
PE 6in 15A 31in 60° 51 Ib 800 RPM Vacuum Plate Husqvarna DMS180 ЗВОМ8 
2.9 hp 10 in 10A 39 in 60° 51 Ib 890 RPM . NER Vacuum Plate mu Husqvarna — DMS240  3RDN7 
4.8 hp 10 in 20A 43%in 90° 137.816 900 RPM 4096 Diamond Coring Rig Motor, Large Base Stand, Meter Box, Vac-U-Rig Kit Milwaukee 4120-22 380748 
4.8 hp 10 in 20A 43%in 90° 111.510 900 АРМ 4096 Diamond Coring Rig Motor, Meter Box, Small Base Stand, Vac-U-Rig Kit Milwaukee 4115-22 380746 
Core Drill Motors 
1ДЕ 8 15А 26 Ib 0 RPM M k 4090 380741 
1 Т = = " i 
4 % hb 7 ІП 18 А — — 54 Ib 752 RPM (6) Shear Pins, Open End Wrench, Water Control Valve, Water Hose Adapter Mi mE 4070 ЕШ 
4% hp 10 in 20A = — 24 Ib 900 RPM Open End Wrench Milwaukee 4096 1Y044 
4% hp 10 in 20A = — 241 900 RPM (6) Shear Pins, Open End Wrench, Water Control Valve, Water Hose Adapter Milwaukee 4094 38D742 
4% hp 14 in 20A = — 24|b 1,200 RPM Milwaukee 4005 38D739 
435 hp 1{1п 20 À = = 24 Ib 600 RPM Open End Wrench, Water Control Valve, Water Hose Adapter Milwaukee 4004-90 — 3F859 
716 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Tile, Masonry & Concrete Saw 
Corded Core Drill Rigs and Motors оох Vantage 
Shank tWHusqvarna oo antage: 
Core Maximum Overall Thread Item 
Dia. Drilling Depth Length Primary Material Application Size No. Shank 
Diamond-Tipped Core Bits for Dry Coring Core Maximum | Overall Thread Item 
Diamond Vantage Dia. Drilling Depth Length Primary Material Application Size No. 
РЦ 10 іп 10 in Concrete 9-11 21UN51 Husqvarna 
20" 10 in 10 in Concrete 58-11 21UN53 1w 14in 14in Concrete, Brick 58-11 2LDX6 
Ей 10іп 10in Cinder Block, Brick, Concrete, Masonry 98-11 21UN54 2 14in 14in Concrete, Brick 16-7 2LDX7 
4 10 in 10 in Concrete 98-11 21UN56 3 14 in 14 іп Concrete, Brick 14-7 2LDX9 
Husqvarna 4 14in 14in Concrete, Brick 19W-7 2LDY2 
2 10 in 10 in Cinder Block, Brick 1W-7 483U56 5 14in 14in Concrete, Brick 1W-7 2LDYA 
3" 10 іп 10 іп Cinder Block, Brick 1-7 483U57 6 14in 14in Concrete, Brick 1W-7 2LDY6 
Milwaukee 8 14in 14in Concrete, Brick 1-7 2LDY7 
2" 10 in 10 in Cinder Block, Brick, Masonry 56-11 45KN34 10" 14 іп 14 in Concrete, Brick 19W-7 2LDY9 
2t 13 in 153A in Cinder Block, Brick, Concrete 1W-7 56FK65 Milwaukee 
3 10 in 10 in Cinder Block, Brick, Masonry 36-11 45KN36 V 15in 15 in Concrete, Steel 36-11 45KN73 
3 13 іп 15 4 in Cinder Block, Brick, Concrete 10-7 56FK67 2" 15 їп 15 in Concrete, Steel 1W-7 45KN77 
4 10 in 10 in Cinder Block, Brick, Masonry 56-11 45KN38 2" 15 іп 15 іп Concrete, Rebar, Mesh 19W-7 45KN63 
T 13 in 1534 in Cinder Block, Brick, Concrete 10457 56FK69 2%" 1Біп 15in Concrete, Rebar, Mesh 14-7 45КМ64 
Diamond-Tipped Core Bits for Wet Coring 3 15 in 15 in Concrete, Steel 1W-7 45KN80 
Diamond Vantage 3 15 in 15 in Concrete, Rebar, Mesh 10-7 45КМ65 
T% T4 in 14in Concrete 98-11 21UN18 3 16 in 18 4a in Concrete, Rebar 14-7  56FK79 
ти" 14 in 14in Concrete 14-7 210020 4 15 in 15in Concrete, Rebar, Mesh 14-7 45КМ67 
ay" 14 in 14 in Concrete 174-7 21UN26 4 16 in 18 4%a in Concrete, Rebar 194-7 56FK81 
3 14 in 14 іп Concrete 14-7 210М28 5 15in 15 in Concrete, Rebar, Mesh 14-7 45КМ70 
5 14 in 14in Concrete 14-7 21UN34 6 15in 15 in Concrete, Rebar, Mesh 14-7 45KN71 
6 14 in 14in Concrete 14-7 ?1UN36 6 15in 15in Concrete 10457 45КМ51 
СУМ 14 іп 14 іп Concrete 1W-7 21UN37 8 15in 15in Concrete, Steel 16-7 45КМ88 
8 14 in 14 in Concrete 14-7 210М40 10" 15in 15 in Concrete, Steel T1W-7 45КМ89 


«EP М EUM 


Tile Saws 


Water lubricates the blade and tile during 


DeWalt 


QEP 


cutting to reduce airborne dust and particles. 482886 4YY94 
Blade Max. Max. Cut Max. Item 
Dia. Cutting Depth Length Arbor Size Blade Speed Voltage Current Includes Brand No. 
7in 1 іп -- 56 in 3,600 RPM 120V AC 48A Blade, Manual, Miter Guide, Rip Guide QEP 482886 
Тіп 2in — — — 120 TAA Rip Guide, Water Pump MK Diamond Products 55EC68 
10 in Зіп 20 in 56 in 3,450 120 12.6 A Rip Guide, Water Pump MK Diamond Products 55EC69 
i i i i Removable Thermoplastic Water Reservoir, 10 in Diamond 
10 іп 3 іп 28 in іп 4,200 RPM 120V AC 15A Blade, Water Pump Assembly, 45° and 90° Rip Guides DeWalt 4ҮҮ94 
10 in 3 in 24 in — — 120 15A Protractor, Rip Guide, Submersible Water Pump MK Diamond Products 55EC70 
ТТА ERE | 34 знате 
Handheld 
M S 6FKG8 Benchtop 
asonry 5aws 45RM23 


Masonry saws use a diamond saw blade to wet or dry cut stone, 
brick, cinder block, and concrete. Wet cutting reduces airborne 
contaminants and keeps the blade cooler, extending blade life. Dry 
cutting requires a dust collection system to keep dust to a minimum. 


Max. Miter 
Blade Cutting Cutting Angle Item 
Dia. Type Depth Range Arbor Size Voltage Current Horsepower Includes Brand No. 
Handheld 
4% in Dry 1%in — 34 in 120V AC 15A = Socket Wrench, Spanner Wrench, (2) 4 in Diamond Blade Turbo Makita 45PC96 
А А 12 ft Water Line and Regulator, Diamond Blade, (2 
4%in WeUDry 3%in — 20mm 120VAC 108A = Мекеси Бш балд. nation ҮГИ DeWalt 6FKGB 
5in Wet 1 іп = Фіп 120V AC 12А — Side Handle Flex North America 53GK18 
14 in Dry 9% in — lin 120V AC 15A — Wrench Makita 146991 
14in Dry 934 in = 1in 120V AC 15A = 14 in Diamond Blade Sgmt Gen/Purp Makita 45PC97 
Benchtop 
14 in Wet 5in 45° lin 115/230V AC 14.0A 15 Blade Husqvarna 45RM23 
14 іп Wet 5in 45° 1in 115/230V AC 140А 2 Blade Husqvarna 45RM24 
14 in Wet Sin 45° lin 115V AC 14.0A 1:5. Blade Husqvarna 45RM22 
14in Wet 5in 45° 1in 230V AC 14.0A 3 Blade Husqvarna 45RM25 


453U31 


Cordless Handheld = 


SAIL» Concrete Saws 
" » Wet/Dry 
Flooring = 9" Blade Dia. 
Saw . мо cutting depth 
= 120VAC, 7A B 
21HP Cordless handheld concrete saws are battery-operated tools used to cut 
= 11,000 RPM ^ masonry, stone, and reinforced concrete. They can be used vertically, 


making them a good choice for demolition and cutting through walls and 


Circular saw blades to make straight, rip, and angled cuts in automobile and infrastructure wreckage. 


wood and laminate flooring. Adjustable stops to cut miters. 


Item 

Blade Miter Item Battery Series Cordless Tool Kit Contents No. 
Dia. Cutting Type Мах. Cutting Depth Angle Range | Arbor Size No. (1) Bare Tool 453U31 
4%1п Dry Win 0°22.5°45° іп 19M485 GOV MAX FLEXVOLT (1) Bare Tool, (1) Charger, (2) Batteries 453030 
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Concrete, Rescue, Power & Cut/Break Saws 


Gas-Powered Cut 


& Break Saw 


= 9" Blade Dia. 

» Wet cutting 

Cut and break saws have 
two parallel blades to cut 
grooves and recesses in 
concrete. Workers can 
cut in stages to create 


Max. Max. 
Cutting Depth Blade Speed 
16 in 4,875 RPM 


Gas-Powered Concrete [551 


Chain Saws 


= Two-stroke, air-cooled 
= Gas/Oil (50:1 (2%)) 
For use outdoors or in 
well-ventilated areas to 


Bar Engine Item 
Length Horsepower RPM Displacement — No. 
Included Chain: Force 3 for Cutting Concrete 

12in 5 11,500 +/- 500 RPM ТТ сс 456632 
12in 64 9300 +/- 150 RPM 94 cc 456628 
14in 5 11,500 +/- 500 RPM 77 сс 456633 
14 in 64 9300 +/- 150 RPM 94 cc 456629 
16 in 6.4 9300 +/- 150 RPM 94 cc 456630 
Included Chain: Force 4 for Cutting Concrete or Ductile Pipe 
12 in 64 9300 +/- 150 RPM 94 cc 456635 
16 in 64 9300 +/- 150 RPM 94 cc 456636 
Included Chain: PowerGrit for Cutting Ductile Pipe and Masonry 
16 in 6.4 9300 +/- 150 RPM 94 cc 456637 
Included Chain: None 
12in 6.4 9300 +/- 150 RPM 94 cc 45GG27 
14 in 5 11,500 +/- 500 RPM 7T cC 456631 
16 in 64 9300 +/- 150 RPM 94 cc 456634 
Primary Material Item 
For Bar Length Gauge Application No. 
Replacement Chain West 
i А edium Concrete, 
12in 0.125 in Natural Stone 5YGT5 
14 іп 0.125 in Hard Concrete 5YGT9 
i ; Medium Concrete, 
14in 0.125 in Natural Stone 5YGT8 
16 in 0.125 in Hard Concrete 14H223 
; ; Medium Concrete, 
16in 0.125 in Natural Stone 14H224 
16 in 0.444 in Hard Concrete 26KR16 


Corded Walk-Behind 
Concrete Saw 


= 7" Blade Dia. 
= Wet/Dry Cutting 


Corded walk-behind concrete 
saws are used indoors and 


Husqvarna 


slots in thick material or 
cut window openings or 
recesses in concrete or 
brick walls. Gas-powered 
saws create fumes and 
are used outdoors in well- 
ventilated areas. 


Item 


Horsepower No. 
5 2ЕТР9 


Included 
Chain: Force 4 
45GG35 


make cuts in hard, abra- 
Sive materials such as 
masonry, cured concrete, 
and rock. 


outdoors to score or cut trenches 2 
: MURS g- 
and inlay and stress lines in 2 
concrete floors and slabs. Wet S 
cutting applies water to the cut z 
line to reduce airborne particles 
and help lubricate the cut. 
Max. ы al 
Cutting Arbor Item 
Depth Size Voltage — Current Features No. 
annis Folding 
i i apability, Worm 
2 in in  120VAC 15А Drive Design, Wrench 462P51 
Stored On Tool 
718 GRAINGER. 
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Corded Handheld 


Concrete Saws 
= 120VAC, 15A 


Corded handheld concrete saws plug into an outlet to 
cut masonry, stone, and reinforced concrete. They can 


Wet 
462R82 


(Husqvarna 


Max. 
Blade Cutting Item 
Dia. Depth ArborSize Brand No. 
Wet 


be used indoors and outdoors. They can also be used UD 16 in iin Husqvarna 462R82 

at any angle, making them a good choice for demoli- I Seis ПІ ІНІ 

tion and cutting through concrete walls. Іі! 5іп iin Husqvarna 462881 
Husqvarna 

Gas-Powered 3EHD1 VentMaster. (Husqvarna 

FIRE RESCUE SAWS 

Rescue Saws 

= 14" Blade Dia. Max. Max. Blade Item 

» Wet/Dry gutting Depth Speed Horsepower Мо. 

Rescue saws are used by first responders to cut through "MISI ao 5 вум 

i i - 4%in  4725RPM 64 6UETS 

infrastructure and automobile wreckage. Gas powered AX Rc RPM a SUETS 

saws create fumes and are used outdoors in well- Husgvarna 

ventilated areas. біп 5,400 АРМ 6.5 3EHD1 


1 Husqvarna MITAA 
Gas-Powered Power Cutters 


Gas-powered power cutters are handheld tools used to make vertical and hori- 
zontal cuts in concrete and masonry. They have an internal-combustion engine 
to provide more consistent power and longer run times than battery-operated 
saws. Must be used outdoors in well-ventilated areas. Wet cutting applies 
water to the cut to reduce airborne particles and lubricate the cut. 


Husqvarna 
462R79 


Max. 
Blade Cutting Cutting Max. Blade 
Dia. Type — Depth Speed 
Husqvarna 


Fuel Tank Engine 
Horsepower Capacity Displacement 


Item 
Features No. 


Active Air Filtration(TM), 
DuraStarter(TM), EasyStart, 
SmartCarb(TM 
595 Fuel Savings, DEX Dust 
Suppression System, Digital 
Ignition System, Semi-Automatic 462R79 
Belt Tensioning, Smart Tension, 
X-Torq(R) Engine Technology 
Active Air Filtration Efficiently 
Cleans Air, Double-Attachment 
Mountings to Allow Cutting 
From Both Directions, Easy- 
Adjust Blade Guard, Easy-Start, 
Replaceable Arbor Bushing, 
mart Carb Technology 


61 cc — 

Lower Fuel Consumption, Lower 
Noise, No Oil Mixing, Reduced 
Exhaust and Intake Carbon 
Build-Up, Smoother Idle, Three 
Ring Piston for Engine Durability 
Five Stage Foam Paper Nylon 

System With Advanced 
Directional Air Flow 
Diamond Blade, Five Stage 
Filtration, Flush Mount Blade 
50 To 1 Fuel Mixture, Five Stage 
Foam Paper Nylon System With 2KUX4 
Advanced Directional Air Flow 


Gas-Powered Walk- 
Behind Concrete Saws 


Gas-powered walk-behind concrete saws are used outdoors to 
cut trenches and inlay and stress lines in concrete sidewalks, 
driveways, and slabs. They are slightly more powerful than corded 
walk-behind concrete saws and can be used where access to an 
, electrical power source is limited or unavailable. Because they 
+ produce fumes, they must be used outdoors in well-ventilated areas. 
Blade Cutting Max. Max. Front Start 


Dia. Type _Cutting Depth Blade Speed Wheel Size Type 
4-Cycle Gasoline 


9in Wet 16in 4,875 RPM 5 24.0 02 71 сс 2ETP9 


14in Wet/Dry біп 5,400 RPM 5 30.4 oz 74 cc 


16 in Dry біп 4,700 RPM 7.9 38.4 о2 119 cc 54GY86 


Makita 


14 in Dry 5%іп 9,850 RPM 44 23.6 oz 36HZ90 


14in Wet/Dry 41%6іп 9,100 RPM 4.1 37.0 oz 76 cc 19TG42 


14in Wet/Dry 41%6іп 9,350 RPM 5.1 37.0 oz 73 сс 180927 


14in Wet/Dry 41%6іп 9,350 RPM 5.1 37.0 oz 73 сс 45L119 


16in Wet/Dry 534in 9,350 RPM 5.6 37.0 oz 81 cc 


55FD93 Husqvarna 


Item 
Horsepower Мо. 


Engine 
Brand 


бп Dry 1 in 6,000 RPM — Pull-Cord (Recoil) ^ Robin EX13 5.5 2ETR4 
14 in Wet 4% in 3,500 RPM = Pull-Cord (Recoil) ^ Robin EX27X 8.5 54XM25 
20in Мей 7% in 2,110 RPM = Electric Honda 20.8 2LDU2 
20 in Wet 7 in 2,620 RPM — Pull-Cord (Recoil) Honda 11 52CM03 
20in Ме 7% in 2,650 RPM = Electric Kohler 37 49EK28 
20 in Wet 7 in 2,800 RPM — Pull-Cord (Recoil) Honda 11 2LDU1 
24in Wet 9 56 in 2,110 RPM = Electric Honda 208 52CM04 

ES Ш Wet 10 1^ in 1,860 RPM — Electric Kohler 37 49EK29 
iesel 

30 in Wet 12 Yin 1,120 RPM 8іпхЗ іп Electric Deutz 1.5 55FD90 
30 in Wet 12 іп 1.120 RPM 6inx2in Electric Yanmar 7.5 55FD94 
36 in Wet 15 in 1,008 RPM 8inx3in Electric Deutz 7.5 55FD91 
36 in Wet 15 іп 1,008RPM біпх2 іп Electric Yanmar 7.5 55Е093 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Concrete Grinders 


Ө BOSCH (777774 
Corded Concrete Grinders 


болен Makita = 
и 1 
= 5" Wheel йа. | РЭН 46AD54 | » 
Note: For Diamond Cup Grinding Wheels and Tuck Point Blades, | — 
go to Grainger.com. 
Maximum Switch Tool Item 
— Application Current Tool Speed Type Safety Features Kit Contents Length No. 
B 
Grinding and Milling 12.5A 9,300 RPM Slide Lock-Off Switch (1) Abrasive Wheel, (1) Bare Tool " 13 іп — 36WH94 
Н - " un (1) Backing Flange, (1) Carrying Bag, (1) Lock Nut, (1) Sandwich 
к and Tuckpointing 13A 3300 RPM Slide Blade, (1) Side Handle, (1) Spanner Wrench, (1) Tuckpointing Guard 79463 
ІТА 
Grinding and Milling 10A 10,000 RPM Trigger Anti-Restart (1) Abrasive Wheel, (1) Bare Tool 7 іп 14Ғ174 
Grinding and Milling 10A 10,000 RPM D er Anti-Restart (1) Abrasive Wheel M Bare Tool 18 9вїп 14Ғ175 
Cutting and Tuckpointing TOA 11,000 RPM Slide — (1) Bare Too 11 іп 46AD54 
Concrete Floor Grinders and Polishers Husqvarna 
FLOOR GRINDERS PG 680 and PG 820 AIR SCRUBBERS SLURRY VACUUMS 
PG 280 and PG 280 SF Dual-drive Technology allows for indepen- Air scrubbers can be used to Handles tough jobs with liquids such 
dent control of speed and direction on both supplement other dust suppression as concrete slurry, oils, and machin- 


Provide efficient grinding due to 


; planetary and satellite discs. Triple-headed ^ equipment. Can be used as negative ing coolants. Integral strainer screens 
high rpm levels, dust guard, and rinders provide more downward pressure : ; UN | А 
vacuum port. Include Redi Lock grinders provi 0 pressu air machine. Combination pre-filter gravel to protect pump. For use with 

` ' and power. Gear-driven planetary head and апа HEPA filter to ensure 99.97% flat saws, core drills, power cutters, 
PG 540 premium-quality belt. efficiency at 0.3 microns. masonry hand tile saws. 
Planetary design, adjustable DUST EXTRACTORS AND COLLECTORS 
e pressure: ығы апа i А Extractors are for large-scale projects 
meter, protected electronics пас: tnat demand substantial dust extraction. 
are:sealedito last: Tested and certified HEPA class H13 filters; ERN 
required for silica dust are standard. 787UE5 

Number of Grinding Mfr. Item 

Grinding Discs Disc Diameter Grinding Width Horsepower Model No. 

Floor Grinders 
Single-Disc 

1 itin itin 3 hp PG280 186402 

1 itin itin 2 hp PG280SF 186401 
Planetary 

3 9in 197 in 5 Ys hp PG540240V-1 7870Е5 
Planetary w/Dual Drive 

3 gin 27in 17 hp PG 680 186382 

3 10 in 32 in 17 hp PG 820 186371 

3 10^ in 315 in 22 hp PG 830 ВС 4800 787UF3 

Max. Min. Air Motor Motor Mfr. Item 
Flow (cfm) Fabric Area Flow (cfm) HP Voltage Model No. Dust Collector 
Dust Extractor 33UD63 
285 27 sq ft 285 32 hp 120 S36120V 54ЕНТ0 
354 54 sq ft 354 10.1 hp 230 T7500  54FH64 
354 54 sq ft 354 11.5 hp 460 T8600  54ҒН62 
Amps Max. Mfr. Item 
A Filter Bag — Flow (cfm) Phase Voltage Model No. 
Dust Collector 
16A HEPA 406  Three-Phase 480V AC |06000 330063 
Filter 
No.of Air Flow Rating Duct Duct Mfr. Item Slurry 
Speeds (cfm) MERV (microns) Н (іп.) W (in.) Model No. Vacuum 
Air Scrubbers 54FH67 
2 600 5 — 0.3micron 8іп 8 in А600 54FH74 
2 600/1200 5  QO3micron 10іп 10in А2000 54FH73 
uum Air " Wet " Dry Mfr. Item 

Peak HP Capacity Flow Amps apacity Capacity Model No. 2 

Slurry Vacuums Air Scrubber = 
2 15gal _ 118 сіт 10 70 gal. 1504. W70P 54FH67 54FH73 E) 
Demolition Diamond Saw Blades (Husqvarna 


Demolition blades are built to cut aggressively through mixed masonry or masonry with embedded rebar, such as brick 
or cinderblock walls. 


Blade Cutting Arbor Max. Item 
Dia. Arbor Size Туре For Use With Saw Type Materials Cut Shape For Use On Concrete Type Blade Speed No. 
Segmented 
Grade: Good 
14 in lin Wet/Dry Power Cutters, Small Flat Saws Masonry, Round Reinforced 5,460 RPM — 21008 
14in Tin Wet/Dry Power Cutters, Small Flat Saws Concrete, Tile — Round Reinforced 5,460 RPM — 53DT43 
16 in Tin Wet/Dry Power Cutters, Small Flat Saws —— Concrete Round Reinforced 4,725 RPM X 53DT50 
Grade: Better 
Isin 22 %e in Dry Power Cutter Goncrete Round proe Reinforced, Tile = 785WR9 
; ; oncrete, rick, Concrete, Various 
14in 1in Wet/Dry Masonry Saws, Small Flat Saws Masonry, Stone Round Stone Materials 5,460 RPM 530782 
A F " reen, Medium 
14 in lin Wet/Dry Power Cutters, Small Flat Saws Concrete, Tile Round Aggregate, Reinforced 5,460 RPM 530781 
; ; ; reen, Medium 
18 in lin Wet Power Cutters, Small Flat Saws Concrete, Tile Round Aggregate, Reinforced 3,395 RPM — 53DT44 
А i Concrete, Hard Aggregate, Medium Segmented 
18in Tin Wet Large Flat Saws Granite Round Aggregate, Reinforced 3,395 RPM 18Е676 2LDUS 
; а и Green, Medium 
20 in lin Wet Small Flat Saws Concrete, Tile Round Aggregate, Reinforced 3,055 RPM — 53DT45 
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Find more brands and sizes at Grainger.com®. 


A 


Diamond Saw Blades 
Diamond saw blades have diamond grit on the cutting edge to cut through concrete, tile, and brittle metal, such as 
cast iron, in construction and road work applications. Wet-cutting blades require a water source used to keep the 
blade cool, extending blade life and reducing airborne dust and contaminants. 


Continuous rim diamond Segmented rim diamond blades have Turbo rim diamond blades have a ; 

blades аге used on Ше, decora- slots cut into the rim of the blade to help continuous rim with narrow bands to 4 S 

tive stone, and brittle and glazed dissipate heat and carry away dust and help dissipate heat, carry material away * і М 
materials that chip easily. water slurry when cutting materials. from the cut, and cut through material Continuous Segmented Turbo Rim 


faster than segmented blades. 


DEWALT ; Blade Arbor Cutting Max. Item 


Grade Ші. — Size Type — ForUse With Saw Type — Materials Cut Blade Speed Brand No. 


| Continuous 
ti) Husqvarna Good 10! %in Wet Chop Saws — 6,000RPM DeWalt 4/76 
Continuous Better — 7in %їп Wet/Dry Tile Saws Tile 8,730 RPM_ Husqvarna 55TC06 
General Purpose 4DV77 Best 10in %in Wet Tile Saws — 6,000 RPM ^ DeWalt 40/77 
Di BI Segmented " 
i i Angle Grinders, 

iamond Saw ades God 4i Яп Шу Masonry Saw = 15,200 RPM DeWalt 4KZ51 
These general purpose diamond-grit saw blades cut masonry 4% in p Wet Angle Grinders, Circular Concrete Masonry, 13,300RPM Husqvarna 53DT47 

and other materials and are used for light-duty intermittent Better i ir i | 
g ty 6 in ¥% in, Wet Angle Grinders, Circular Concrete, Masonry, 10,185 RPM — Husqvarna 53DT49 


use and general maintenance. Round arbor shape. Ain Saws, Tile Saws Stone, Tile 


(B) Husqvarna Eu, 
4 ; 2 Blade Arbor Cut Max. It 
DEWALT | е DeWALT = Grade Dia. Size. Type” For Use With Saw Type Materials Cut Blade Speed Brand No. 


ig 2 Segmented 
S 412 еш 24 А 12іп 1іп Wet/Dry Power Cutters, Small Flat Saws Masonry 6,300 RPM Husqvarna 21007 


Concrete and à % E Good 24in tin Wet Large Flat Saws, Small Flat Saws Concrete 2,550RPM Husqvarna 53DT54 
= 14in 1in Wet/Dry Masonry Saws Brick 5,460 RPM Husqvarna 54ЈР19 
Asphalt-Cutting Turbo Better 18in 1in Wet Large Flat Saws, Small Flat Saws Concrete, Granite 3,395 RPM Husqvarna 2LDW8 
Е 3CB38 Tür 20in Jin Wet Large Flat Saws, Small Flat Saws Concrete, Granite 3,055 RPM Husqvarna 2LDX3 
rho 
Diamond Saw Blades Better 4/2іп іп Wet/Dry — Angle Grinders, Masonry Saws Masonry 13,300 RPM ПеМай 4KZ42 
Concrete and asphalt-cutting diamond blades cut fresh 7 іп 5 in Wet/Dry — Angle Grinders, Masonry Saws Masonry 8,700 RPM X DeWalt 4К743 
or cured concrete and other hard and abrasive materials. БИЕ Лина Wet/Dry — Angle Grinders, Masonry Saws Masonry 13,300RPM DeWalt 30838 
Round arbor shape. Best 4%in іп Wet/Dry Angle Grinders, Masonry Saws Masonry 13,300 RPM DeWalt — 423K25 
Blade Arbor Cutting Max. Item 


Grade Dia. Size Type — For Use With Saw Type Materials Cut Blade Speed — Brand No. 
Segmented 


%in, Angle Grinders, Circular Brick, Stone — 13.300 RPM Husqvarna 53DT63 


А 40 in n Wet/Dry i 
(Husqvarna Ф Ain Saws, Tile Saws Block Brick 
Good 14in  1in Wet/Dry Masonry Saws Concrete | 5,460 RPM Husqvarna 53DT73 
[DEWALT | = E — 1 ; in Тіп Wet/Dry тоне СЫ, Concrete, Tile | 4,725 RPM Husqvarna 18F686 
4i»in іп Dry Angle Grinders — 13,300RPM DeWalt 40К113 
Ө BOSCH Segmented 9¥%ain22%cin Dry Power Cutter Concrete Husqvarna 785WR9 
53DT73 Better ; i Power Cutters, Concrete, u 
M А 14in tin Wet/Dry Small Flat Saws Masonry, Stone 5,460 RPM Husqvarna 2LDV6 
asonry-Cutting 20in  1in Wet/Dry Masonry Saws Stone 3,055 RPM Husqvarna 53DT46 
= Turbo 
i % in, Angle Grinders, Circular Concrete, Т 
Diamond Saw Blades Better біп ЖІ, Wet/Dry Ange Grinders, Circ Masonry, Stone 10.185 RPM Husqvarna SSTCUS 
These masonry-cutting diamond saw blades cut through abra- 4Уіп Жіп Wet/Dry Angle Grinders Brick Concrete, 13.200 RPM Bosch 44М016 
sive materials such as brick, cinderblock, and other materials Best on, Ж. Weld Ande Gand Brick, Concrete, 43 300 RPM Bosch 44MD27 
that are not as hard as cured concrete. Round Arbor Shape MN л, ee Stone à ee 
Blade Cutting Max. Item 
Grade Dia. Arbor Size Туре For Use With Saw Type Materials Cut Blade Speed Brand No. 
Continuous е | каг 
3in 36 in Wet/Dry Angle Grinders, Masonry Saws Ceramic, Porcelain, Tile 20,000 RPM Milwaukee 492791 
Good 4%in %in, іп Wet/Dry Angle Grinders, Circular Saws, Tile Saws — Ceramic, Granite, Marble 13,300 RPM Husqvarna 180356 
а 4in 5 іп, іп Wet/Dry Angle Grinders, Masonry Saws — 15,200 RPM DeWalt 4WM68 
Continuous 7in ye in Wet/Dry Angle Grinders, Circular Saws, Tile Saws — Ceramic, Granite, Marble 8,730 RPM Husqvarna 530759 
1GED6 4in Эіп, йі We Angle Grinders, Circular Saws, Tile Saws Tile 15,000 RPM Husqvarna 530761 
4%in vein, 7&in Ме Angle Grinders, Circular Saws, Tile Saws Tile 13,300 RPM Husqvarna 530Т70 
" Тіп % in Wet/Dry Circular Saws Ceramic, Granite, Porcelain 8,500 RPM Bosch 499K86 
Шише Better Тіп 5% in Wei Circular Saws Ceramic Tile, Glass 8,500 RPM Bosch 499K87 
Шен 8in ye in Wet/Dry Circular Saws Ceramic, Granite, Porcelain 7,650 RPM Bosch 499K88 
8 in іп Ме Circular Saws Ceramic Tile, Glass 7,650 RPM Bosch 499K89 
Ө BOSCH 10 іп іп We Tile Saws Ceramic, Slate 6,150 RPM Bosch 53DM20 
М 10 in 5% in Wel Angle Grinders, Circular Saws, Tile Saws Tile 6,115 RPM Husqvarna 530762 
(B) Husqvarna 4in іп Wet/Dry Angle Grinders, Tile Saws Ceramic, Granite, Marble 14,500 RPM Bosch 44M012 
= = 4%in | іп Wet/Dry Chop Saws — 13,300 RPM DeWalt 1GED7 
Tile-Cutting Best Ті! іп We Chop Saws — 8,700 RPM DeWalt 1GED8 
- Tin % in Wet/Dry Tile Saws Ceramic, Granite, Marble 8,500 RPM Bosch 44M037 
Diamond Saw i0in іп We Stone Saws, Tile Saws = 6,000 RPM DeWalt 16Е06 
Segmented 
Blades Good 1011 _% in, іп Wet/Dry Angle Grinders, Circular Saws, Tile Saws Brick, Stone 6,115 RPM Husqvarna 530742 
14 in Tin Dry Chop Saws Ferrous Metals 4,300 RPM DeWalt 6TMT8 
» Round arbor shape Better 7 in %¢in,%in Wet Angle Grinders, Circular Saws, Tile Saws Concrete, Masonry, 8,730 АРМ Husqvarna 530748 
Tile-cutting diamond saw blades cut 14in {in Wet/Dry Power Cutters, Small Flat Saws Iron 5,460 RPM Husqvarna 530Т76 
Я 0 a ы Best 14іп Tin Dry Masonry Saws = 5,400 RPM DeWalt 530873 
brittle masonry materials where chip- -Tarbo 
ping is a concern, such as glazed tile. Better 7in віп, зіп Wet/Dry Angle Grinders, Circular Saws, Tile Saws Concrete, Masonry, Stone 8,730 RPM Husqvarna 557004 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Diamond Saw Blades & Die Grinders 


()Husqvama ©) BOSCH 
Fire and Rescue Diamond Saw Blades 


Segmented 
= Round arbor shape, except 55TC15 is triangular 2LDV4 
These blades are commonly used by firefighters and first responders to cut through vehicle wreckage. They're 
built to make dry cuts through metal, masonry, and vehicle wreckage when a water source is not available. 

Blade Item 
Grade Dia. Arbor Size Cutting Type For Use With Saw Type Materials Cut Max. Blade Speed Brand No. 
Segmented 
ood 12 in lin Wet/Dry Power Cutters Concrete, Iron, Metal 6,300 RPM Husqvarna SEAWS 
6 ^ in — Dry Soft Cut Saws Concrete, Granite 6,048 RPM Husqvarna 55TC15 
Better 12in lin Wet/Dry Power Cutters Block, Brick, Concrete, Iron, Metal, Rebar, Stone 6,300 RPM Husqvarna 2LDV3 
а 14 іп 1in Wet/Dry Power Cutters Block, Brick, Concrete, Iron, Metal, Rebar, Stone 5,460 RPM Husqvarna 2LDV4 
Turbo 
Best 4in 56 іп Wet/Dry Angle Grinders Concrete, Masonry, Stone 14,500 RPM Bosch 44M010 


EERE (jHusqvara (Daoa (lie 
Metal-Cutting Diamond Saw Blades 


= Round arbor shape help dissipate heat and carry away dust and water 
= Segmented blade slurry when cutting brick, concrete, and abrasive 
Metal-cutting diamond saw blades have a materials. Wet-cutting blades require a water 
diamond-embedded rim that provides a sharp, source to keep the blade cool, extend blade life, 
hard edge for cutting hard metal alloys. Segmented and reduce airborne dust and contaminants. 


rims have slots cut into the rim of the blade to 


415.81 


Blade 
Dia. Arbor Size Cutting Type For Use With Saw Type Materials Cut For Use On Concrete Type 
Segmented 
Grade: Professional Ductile Pipe Fiberalasé- Nom - 
А ; т uctile Pipe, Fiberglass, Non-Ferrous Metal, = 
gin КШ Dry Cut-Off Saw PVC, Rebar, Rubber, Stainless Steel, Steel 
Grade: Good 
14 in Tin Wet Power Cutters, Small Flat Saws Concrete, Masonry, Stone Construction Blocks 
Grade: Better 
4 Y in Ain Wet/Dry Angle Grinders, Circular Saws Metal — _ 
4in %віп, віп Wet/Dry Angle Grinders, Tile Saws Metal Fard Metals: FVG, Tooting Tils; 
4%in %in,%in Wet/Dry Angle Grinders, Tile Saws Metal Fart Metais, FVO, footing (ilas, 
5in Ain Wet/Dry Angle Grinders, Circular Saws Metal ! -- 
бі. Жіп, йіп Wet/Dry Angle Grinders, Circular Saws Metal = 
7in іп, іп Wet/Dry Angle Grinders, Circular Saws . Metal = 
12 іп Tin Dry — Stainless Steel Hard Aggregate 
14 in Tin Dry = Stainless Steel Hard A (0790418 Д 
14 іп lin Wet/Dry Power Cutters Concrete, Iron, Metal Hard Metals, РУС, Roofing Tiles, 


Tuckpointing Blades 


= Round arbor shape 
= Segmented blade 
Tuckpointing diamond saw blades have two parallel 


blades to remove weathered and damaged mortar. contaminants. 


Blade Cutting For Use With 

Dia. Arbor Size Type Saw Type — Materials Cut For Use On Concrete Type 
Grade: Best 

5in 7$ in Dry Angle Grinders Mortar Mortar Removal 

5in 75 in Dry Angle Grinders Mortar Mortar Removal 

4in Zin Dry Angle Grinders Mortar Mortar Removal 

4% in 76 in Dry Angle Grinders Mortar Mortar Removal 
Grade: Better 

Тіп ув in, “in Wet/Dry — Angle Grinders Masonry — Aggressive Mortar Removal 

Sin %в іп, зіл Wet/Dry __ Angle Grinders — Masonry X Aggressive Mortar Removal 

4in іп, зіп Wet/Dry Angle Grinders Masonry Aggressive Mortar Removal 
4%in %in віп Wet/Dry Angle Grinders Masonry — Aggressive Mortar Removal 
Grade: Good 

Sin Zin Dry Angle Grinders Mortar Mortar Removal 

4 V in 76 in Dry Angle Grinders Mortar Mortar Removal 


metabo Gamay 1112 
Straight Die Grinders 


These corded grinders set their grinding head in line with the tool body and have 
a slim profile to reach through openings where an angled head may not fit. This 
alignment makes it easier to apply pressure to the grinding head for greater 
control with detailed work. Provide light-to-moderate material removal where an 
angle grinder would be too large, and a rotary tool would be too small. They are 
corded to allow long run times with no batteries to recharge. 


Max. 
Current Speed 
120V AC 

3.5A 25,000 RPM 
2 25,000 RPM 
42А 25,000 ВРМ 
64А 30,500 ВРМ 
6.4 A 30,500 RPM 
64А 34,000 ВРМ 
85A 8,700 RPM 
13A 25,000 RPM 


Switch 

Collet Size Туре 
TA in Paddle 

YA in Paddle 

TA in Paddle 
Vain Slide 

TA in Slide 
Yin Slide 
Vain Slide 

У іп, зіп ^ Paddle 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Lock-On 
Switch 


Yes 
No 


Yes 


No 


Overall 
Length 


14 іп 
14 in 
14 іп 
13 % in 


10 in 
14 in 
20 in 


Brand 


Metabo 
DeWalt 
DeWalt 
Metabo 
Metabo 
Metabo 
Metabo 
DeWalt 


Item 
No. 


34TE36 
30RV79 
30RV80 
36H113 
61KK19 
36H112 
36H114 
550Х96 


Steel, Tile Backer Boards 


Ө BOSCH (Husqvarna 


They are used in an angle grinder or circular saw. They 
cut channels 5" to 34" deep. Wet cutting directs water 
to the cut to lubricates the cut and reduce airborne 


Max. Item 
Blade Speed Brand No. 
12,000 RPM Bosch 44M050 
12,250 RPM Bosch 44M051 
14,600 RPM Bosch 44M047 
13,300 RPM Bosch 44M048 
8,750 RPM Husqvarna 55TC13 
12,000 RPM Husqvarna ^ 53DT75 
1,550 RPM Husqvarna 55TC11 
1,350 RPM Husqvarna — 55TC12 
12,250 RPM Bosch 44M052 
13,300 RPM Bosch 44M049 


120V AC 
30RV79 


Max. 
Blade Speed 


6,600 RPM 


5,460 RPM 


13,280 RPM 
15,000 RPM 
13,300 RPM 


12,200 RPM 
10,150 RPM 
8,450 RPM 


5,460 RPM 


44 


422W50 


Brand 


DeWalt 


Husqvarna 


Diablo 
Husqvarna 


Husqvarna 


Diablo 

Diablo 

Diablo 
Milwaukee 
Milwaukee 


Husqvarna 


M050 


120V AC 
36H113 


120V AC/DC 
1Y068 
Max. 
Current Speed Collet Size 
120V AC/DC 
45А 21,000RPM іп, біп 
45А 21,0000RPM “іп, біп 
TTA 14,500 RPM іп, Yin 
220V AC 
42А 25,000 ВРМ Ya in 


Switch 
Type 


Paddle 
Toggle 
Trigger 


Paddle 


Lock-On 
Switch 


No 
No 
Yes 


No 


220 V AC 
444P69 


Overall 
Length 


13 іп 
13 ^in 
21 іп 


14 іп 


Brand 
Milwaukee 
Milwaukee 
Milwaukee 


DeWalt 


Item 
No. 


60NP23 


18F685 


415J81 
53DT71 


53DT72 


415J82 
415J83 
422W50 
56KY76 
56KY77 


SEAW9 


Item 
No. 


1Y068 
42818 
62283 


444P69 


721 
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Angle Grinders 


Fillet Weld 
with Barrel Grip 
24WJ77 


Flat Head 
with Rat-Tail Grip 
14F099 


Standard Head 
with Barrel Grip 
494F37 


Max. Switch 
Current — Speed Type 
Fillet Weld with Barrel Grip 
6" Wheel Diameter 

ЗА 3,750 ВРМ Trigger 
Flat Head with Barrel Grip 
412" Wheel Diameter 
6A 11,000 ВРМ Slide 
7.5A 11,000 RPM Paddle 


10A 11000RPM Paddle 


10A 11,900 RPM Paddle 
13A 10,500RPM Slide 
412", 5" Wheel Diameter 

9A 12,000 RPM Paddle 
5" Wheel Diameter 

8A  10,000RPM Paddle 
13A 10,500 RPM Slide 
6" Wheel Diameter 

14A  9,600RPM Paddle 
Flat Head with Rat-Tail Grip 
5" Wheel Diameter 
10.5 А 11,000 RPM Trigger 
T" Wheel Diameter 

15A  8,500RPM Trigger 
9" Wheel Diameter 

15A 6,500 RPM Trigger 
15A  6,500RPM Trigger 


5 


a 


Flat Head 
with Barrel Grip 
55KG50 


Standard Head 
with Rat-Tail Grip 


Spindle 
Thread 
Size 


Ys in-11 


ye in-11 
% іп-11 


%в in-11 


5% in-11 
5% in-11 


5% in-11 


5% in-11 
Ys іп-11 


M14 


% in-11 
% in-11 


% in-11 
5% in-11 


Standard Head with Barrel Grip 


412" Wheel Diameter 
ТА 12,000 ВРМ Slide 
9A 12,000 RPM Paddle 
10A 11,000RPM Paddle 


11,000 


11,000 
11,000 
5" Wheel Diame 
11A 11,000 
11A 11,000 
12A 11,000 
13A 10,500 RPM Paddle 
13A 10,500 ВРМ Slide 
14A 9,600 RPM Slide 
5", 6" Wheel Diameter 
13A 8,000 ВРМ Slide 
13A 9,000 RPM Slide 
6" Wheel Diameter 


12A 10,000RPM Pad 
13A 9,000 АРМ Pad 
15A 9,600 АРМ Pad 


U 
zE 


Padd 


Padd 
Slide 


DD г > 


@ оо 
МЕЗ 


Padd 
Slide 
Padd 


UU 
ше 


О 
= 


25 zm 2025 


dle 
dle 
dle 


5% in-11 
36 in-11 
X-Lock 


5% in-11 


5% in-11 
5% in-11 


5% in-11 
% іп-11 
% in-11 


5% іп-11 
5% in-11 
5% in-11 


Ys іп-11 
W in-11 


5% in-11 
%в in-11 
% in-11 


Standard Head with Rat-Tail Grip 


412" Wheel Diameter 
11A 11,000RPM Paddle 
11A 11,000RPM Trigger 

5" Wheel Diameter 
12A 11,000 RPM Trigger 


13A 9,000 Slide 

13A 9,000 igger 
15A 10,000 dle 
6" Wheel Diameter 
13A 9,000 RPM 


15A 9,600 RPM 
T" Wheel Diameter 
13A 8,00R| 


13A 8,5008 
15A 8,450 RI 
7", 9" Wheel Diameter 
15A 6,000 
9" Wheel Diameter 
13A  5,500R 
15A 6,000 RI 
15A 6,600 Ri 


722 


ger 


Paddle 


ШТ 


% іп-11 
5% in-11 
5% in-11 
5% іп-11 
Ys іп-11 
ys іп-11 


5% in-11 
%в in-11 


5% in-11 
5% in-11 
% in-11 
% in-11 


ye in-11 
5% in-11 
%в in-11 


5MP76 


Brake Type 


Electronic 


None 
None 


None 
None 


None 


None 
None 


Mechanical 


Electronic 
None 


None 
None 


None 
None 
None 


None 
None 


Mechanical 
None 
Mechanical 


Electronic 
Electronic 
None 


Electronic 
Electronic 


Mechanical 
Electronic 


Mechanical 


None 
None 
None 
Electronic 
None 
Mechanical 


Electronic 


None 


Electronic 
None 
None 
None 


None 
None 
Mechanical 


GRAINGER. 


Lock-On 
Switch 


Yes 


Yes 


Yes 


Yes 


Angle Grinders © 


Tools rotate grinding wheels to remove surface mate- 
rial or rotate cut-off wheels to cut through material. 
Commonly used to grind welds, prepare metal and 
concrete surfaces, and cut metal plates and pipe. 
Corded for long run times compared to cordless tools. 


Fillet Weld, Barrel Grip—Long, slim arm extends 
the disc from the gear head to minimize the grinding 
profile for reaching into tight spaces. 


Flat Head, Barrel Grip—Flat head with low profile fits 
into tight spaces. Barrel grip positions the user's hand 
just behind the grinder head for detailed work and for 
one-handed use. 


Flat Head, Rat-Tail Grip—Flat head has a low profile 
to fit into tight spaces. Rat-tail grip allows for better 


DT БАСИН metabo © BOSCH 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


=> 


flip 
control and a comfortable hold to reduce fatigue during 
extended use. Designed for a two-handed grip with one 
hand on the body, other hand on the side handle. 


Standard Head, Barrel Grip—Standard head for 
material removal and cutting on surfaces without tight 
angles and corners. Barrel grip positions the user's 
hand just behind the grinder head for detailed work 
and for one-handed use. 


Standard Head, Rat-Tail Grip—Has a standard head 
for material removal and cutting on surfaces without 
tight angles and corners. Rat-tail grip allows for better 
control and a comfortable hold to reduce fatigue during 
extended use. Designed for a two-handed grip with one 
hand on the body, other hand on the side handle. 


Item 
Safety Features Kit Contents Brand No. 
Adjustable Guard, Brake, Lock-Off Switch (1) Bare Tool , (4) Grinding Discs, (1) Profile Stone Fein 24WJ77 
— 1) Bare Tool, (1) Type 27 INOX Grinding Wheel, (1) Guard Makita — 4AYY1 
Lock-Off Switch 1) Bare Tool, (1) Type 27 INOX Grinding Wheel, (1) Guard Makita 4AYX9 
; T 3 В (1) Anti-Vibration Auxiliary Handle, (1) Flange 
Adjustable Tool-Free Guard, Lock-On Paddle Switch Kit, (1) Spanner Wrench, (1) Wheel Guard Bosch 794662 
Adjustable Guard, Lock-Off Switch 0 Bare Tool, (1) Guard Makita 482880 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch 1) Bare Tool, (1) Type 27 INOX Grinding Wheel, (1) Guard Makita 160А4 
Adjustable Guard (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard DeWalt 55KG50 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart (1) Bare Tool, (1) Disc Metabo 33RN32 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch 1) Bare Tool, (1) Type 27 INOX Grinding Wheel, (1) Guard Makita 160А6 
Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart, Brake, Lock-Off Switch (1) Bare Tool, (1) Guard Metabo 419J93 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Brake, Lock-Off Switch (1) Bare Tool, (1) Туре 27 INOX Grinding Wheel, (1) Guard Makita 14Е099 
Lock-Off Switch (1) Bare Tool, (1) Guard DeWalt 340748 
Lock-Off Switch (1) Bare Tool, (1) Guard DeWalt 340747 
Lock-Off Switch (1) Bare Tool, (1) Guard DeWalt 340750 
Adjustable Guard, Lock-Off Switch (1) Bare Tool, (1) Abrasive Wheel, (1) Wheel Guard DeWalt 340754 
Adjustable Guard, Lock-Off Switch 0 Bare Tool, (1) Guard DeWalt 19TF50 
Adjustable Guard, Anti-Restart, Lock-Off Switch, Tether Capable (1) Bare Tool, (1) Wheel Guard Bosch 542772 
A " Lvihranan Сі Anti-Vibration Auxiliary Handle, Flange Kit, GWS10- 
Adlustable Took tree Guard, Ant vibration side 450PD 4 % in Ergonomic Angle Grinder with No Lock-On Bosch 793WN6 
, grip Paddle Switch, Spanner Wrench, Wheel Guard 
Adjustable Guard, Anti-Restart, Lock-Off Switch 1) Bare Tool, (1 Type 27 Guard DeWalt 32NL61 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Tether Capable 1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard Milwaukee 6MRR5 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Brake, Tether Capable (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guar Milwaukee 494F37 
Adjustab| e Guard, An Kickback Clutch (1) Bare Tool, (1) Guard Metabo 56GY15 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, 

Brake, Lock-Off Switch, Tether Ready (1) Bare Tool, (1) Guard Metabo 566Ү23 
Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart, Brake, Lock-Off Switch (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guar DeWalt 54JJ49 
Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart, Brake, Lock-Off Switch (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard DeWalt 54JJ48 

Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart (1) Bare Tool, (1) Guard Metabo 36XM17 
Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart, Brake, Lock-Off Switch (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guar DeWalt 54JJ47 
Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart, Brake, Lock-Off Switch 1) Bare Tool DeWalt 54046 

Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, 

Brake, Lock-Off Switch, Tether Ready (1) Bare Too А 1) Guard Metabo 586126 
Anti-Kickback Clu Ш Anti-Restart, ШІ Lock-Off Switch m Бәле ТШ (781 d Guard, DeWalt 54JJ45 

Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Anti- 

Restart, Brake, Lock-Off Switch, Tether Ready (1) Bare Tool, (1) Guard Metabo 419188 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Tether Capable (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard. (1) Grinding Wheel Milwaukee 53DT15 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Tether Capable 1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard Milwaukee 6MRR6 

— (1) Bare Tool, (1) Grinding Wheel DeWalt 5MP76 
T , А (1) Bare Tool, (1) Туре 27 Guard, (1) 
Anti-Restart, Brake, Lock-Off Switch Surfacing Shroud, (1) Surfacing Wheel DeWalt 54JJ41 
Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, ether барар е 1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard Milwaukee 6MRT8 
justable Guard, Anti-Kickback Clutch, Anti- 

Restart, Brake, Lock-Off Switch, Tether Ready (1) Bare Tool, (1) Guard Metabo 419J87 

Ant-Kickback Clutch, Anti- Restart Brake, Lock-Off Switch ü Bars in Type ДЫ Guard, DeWalt 544044 

i i Anti Kickback Clutch (1) Bare Tool, (1) Guard Metabo 419J89 
Anti-Kickback Clutch, Anti-Restart, Brake, ; 

Lock-Off Switch, Tether Ready (1) Bare Tool, (1) 7 in Type 27 Guard DeWalt 54JJ43 

= (1) Bare Tool, (1) 7 in Wheel, (1) 7 in Type 27 Guard DeWalt 4PC47 

Adjustable Guard, Lock-Off Switch 1) Bare Tool, (1) Guard Metabo ЗАТЕЗЗ 

Adjustable Guard (1) Bare Tool, (2) Guards DeWalt 1Е231 

Tether Capable (1) Bare Tool Milwaukee 42819 

Adjustable Guard, Tether Capable (1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard Milwaukee 38D249 

== (1) Ваге Тоо! Metabo 60МК57 
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— ЗМ © воѕсн БІН 
Type 1 United LENOX% А 
Norton Abrasives- Vantage реша iia 
5A921 Sait metabo 1w” 2 
5LUA1 
WESTWARD  CLIBITR$NTI 
Type 1 Type 27 
- 
3M DEWALT, Ре e. LENOX% Abrasive Cut Off Wheels Metabo DeWalt 
H H 52CC93 492273 
2” Diameter 6" to 14" Dia. 
штер 
metabo Miwa” ШУ Ашым. Aluminum Oxide abrasive is suitable for cutting and grinding ferrous metal, gray 
Ab с t Off Wh І iron, stainless, nonferrous materials, aluminum, and pipeline. Ceramic abrasive 
rasive ut- ee is suitable for fast cutting on almost all materials, including stainless steel, mild 
Diameter Up to 5" Dia. steel, and aerospace alloys. Diamond abrasive is suitable for most metals, including 
Cut ferrous metals and stainless steel with aluminum oxide abrasive wheels, | Steel, sheet metal, stainless steel, rebar, cast-iron, aluminum, and other non- - 
Zirconia wheels can efficiently cut a variety of material from stainless and ferrous metals. Silicon Carbide abrasive is suitable for cutting nonferrous materials. 
carbon steels to alloys and gray iron. Use a ceramic/zirconia alumina abrasive Zirconium Aluminum Oxide abrasive is suitable for aggressive material removal on 
wheel in a right angle grinder to cut steel and stainless steel. stainless steel 
Abrasive Arbor Abrasive Arbor 
Wheel Hole Item Wheel Hole Item 
Diameter Size — Thickness Abrasive Material Max. RPM Series No. Diameter _ Size Thickness Abrasive Material Max. RPM Series No. 
Type 1 Type 1 
E in “іп 0.04in — Aluminum Oxide 13,580 RPM Carbo Metal 435Y59 m біп “іп 0.045іп Aluminum Oxide 10,185 RPM GoldCut 435Y64 
3in 36 in 0.035 in Ceramic 25,465 RPM CUBITRON II 22NZ81 6in % in 0.045 in Ceramic 10,200 RPM CUBITRON II 22NZ94 
4 in Эіп ^ 0.035 in Ceramic 19,100 RPM — CUBITRON TI 22М785 біп Ain  0.045in Сегатіс Grain 10,200 RPM Silver 450Y34 
4in 36 in 0.06 in Ceramic 19,100 RPM CUBITRON II 22NZ87 Bosch 
4in Yin 0.125 in Ceramic 19,100 RPM — CUBITRON II 22NZ91 6in 76 in Aluminum Oxide 10,200 RPM — 61DP64 
4 5 in 75 in 0.04 in Ceramic 13,300 RPM CUBITRON II 40LE80 DeWalt 
4i^in %in  0.045in Ceramic Grain 13,300 RPM Silver 450Y23 6in 58-11 0.045in Aluminum Oxide 10,100 RPM Нідһ Performance 416102 
DeWalt 6in Жіп 0.04in Aluminum Oxide 10,100 RPM High Performance 6TMR1 
3in 36 in 0.035 in — Aluminum Oxide 24,000 RPM A60T 3CB20 6in “іп — 0.04 in Ceramic 10,100 RPM XP Ceramic 492287 
3in віп 0.0625 in Aluminum Oxide 24,000 RPM А60Т 3CB19 6in Жіп 0.04 in Ceramic 10,100 RPM High Performance 497782 
4%in 9-11  0.045in Aluminum Oxide 13,300 RPM High Performance 416101 біп Жіп 0.045іп Aluminum Oxide 10,100 RPM А60Т 3CB32 
4in ye in 0.045 in — Aluminum Oxide 19,000 RPM A60T 6HD43 6in Yin 0.045 in Ceramic 10,100 RPM FLEXVOLT® 444P74 
4%in 98-11 0.045іп Ceramic 13,300 RPM XP Ceramic 416L05 6in Тіп 0.045 in Zirconia Alumina 10,100 RPM _ Extended Performance 6ТМТ5 
4 V5 in 75 in 0.04in — Aluminum Oxide 13,300 RPM High Performance 497779 Тіп “іп 0.045іп Aluminum Oxide 8,700 RPM А60Т 6HD47 
4 Y in 74 in 0.045 in Aluminum Oxide 13,300 RPM А60Т 6HD44 9 in їзїп 0.0781 in Ceramic 6,600 RPM FLEXVOLT® 493713 
4%in Тіп 0045іп Aluminum Oxide 13,300 RPM High Performance 6TMP9 12 in Tin  0.125in Aluminum Oxide 6,400 RPM High Performance 6HD27 
4%in 7% in 0.045 in Ceramic 13,300 RPM XP Ceramic 497784 14 іп Tin 0.1094іп Aluminum Oxide 4,300 RPM High Performance 4LD94 
4%in Тіп 0.045 in Ceramic 13,300 RPM FLEXVOLT® 444P76 14in Tin 0.1094іп Aluminum Oxide 4,300 RPM High Performance 5Т010 
5in 75 in 0.04 in Ceramic 12,200 RPM XP Ceramic 497786 14 in Tin 0.1094іп Aluminum Oxide 4,300 RPM High Performance 4PC42 
5in Жіп —0.045in Aluminum Oxide 12,200 RPM A60T 6HD45 14in Tin 0.1094in Aluminum Oxide 4,300 RPM — Extended Performance — 3CB41 
Diamond Vantage 14in Tin 0.1094in Aluminum Oxide 4,300 RPM High Performance 4PC43 
4% in ain 0.05 in Diamond 13,600 RPM = 21AP64 14 in Tin  0.125in Aluminum Oxide 5,500 RPM High Performance 6HD25 
Finish 1St 14in 20mm 0.125іп Aluminum Oxide 5,500 RPM High Performance 6HD26 
4%in іп 0.04in Aluminum Oxide 13,300 RPM — 49XX09 Diamond Vantage 
LENOX Тіп % in 0.5 in Diamond 8,725 RPM — 21AP62 
3in Hin 0.05 in Diamond 20,300 RPM MetalMax 48RW95 9 in Ain (0.5іп Diamond 6,800 RPM = 21AP63 
4in іп 0.05 іп Diamond 15,200 RPM MetalMax 48RW97 LENOX 
4%in іп 0.05 in Diamond 13,200 RPM MetalMax" 48RW98 6in Жіп 0.05іп Diamond 10,100 RPM MetalMax 48RX01 
Metabo Тіп їйїп 0.06іп Diamond 8,400 RPM MetalMax 48RX02 
4%п іп  0.045in Ceramic 13,300 RPM CA46U 520092 10 in Ain 0.1in Diamond 4,300 RPM MetalMax 48RX04 
Milwaukee 14 in 1in 0.13 in Diamond 4,300 RPM MetalMax 48RX06 
3in Hin 0.04in X Aluminum Oxide 20,000 RPM = 492789 14in lin 0.15in Diamond 5,300 RPM MetalMax 48RX08 
Norton Makita 
2in Әйіп 0.035 іп Aluminum Oxide 30,560 RPM — Gemini Free Cu 4F872 9in йїп  0.079in Aluminum Oxide 6,650 RPM — 60UP37 
3 in Жіп 0.035іп Aluminum Oxide 25,465 RPM — Gemini Free Cu 5A921 Metabo 
3in іп 0.035 іп Ceramic 25,465 RPM NorZon Plus 257708 біп in 0.045 in Ceramic 10,200 RPM CA46U 520093 
Зіп йіп  0.0625in Aluminum Oxide 25,465 RPM Gemini Free Cu 5A923 Milwaukee 
3in 36 in 0.035 in X Aluminum Oxide 25,465 RPM — Gemini Free Cu 5A922 9in “іп 0.093 in 6,600 RPM — 56LA67 
3in 36 in 0.035 in  Zirconia Alumina 25,465 RPM BlueFire 33N542 Norton 
3in ¥%in 0.0625 in Aluminum Oxide 25,465 RPM — Gemini Free Cu 5A924 6in Y&in  0.035in Aluminum Oxide 10,185 RPM Gemini 251729 
3in ¥%in 0.0625 in Ceramic 25,465 RPM NorZon Plus 1PYA8 6in Yin  0.035in Aluminum Oxide 10,190 RPM A60 2D750 
3in Ain 0.125іп Aluminum Oxide 25,465 RPM — Gemini Free Cu 54926 6in Y&in 0.0625 in Aluminum Oxide 10,190 RPM Gemini 257230 
1 in Ain 0149 іп Aluminum Oxide 19.100 REM Gemini Free Gu 48186 біп Жіп 0.04іп ^ Aluminum Oxide 10,190 RPM Norton Metal Ri htCut 25TY48 
in віп .035 іп uminum Oxide 19, emini Free Cu i i i A А emini RightCut 
4in іп  0035in Ceramic {9100RPM NorZon Pius  3WL24 Gin Яп 0.045in Aluminum Oxide 10,185 RPM Stainless 436097 
4in Yin 0.0625іп Aluminum Oxide 19,100 RPM — Gemini Free Cu 5A928 6 in Zin 0.045 in Aluminum Oxide 10,285 RPM ^ Gemini Right Си" ^ 56654 
4in Ain 0.0625 in Zirconia Alumina 19,100 RPM BlueFire 33N540 6in “іп 0.045 in Zirconia Alumina 10,185 RPM BlueFire Right Cut — 33N334 
4in 36 in 0.125 in Aluminum Oxide 19,100 RPM — Gemini Fast Cu 5A929 6in їйїп 0.035 in Aluminum Oxide 6,370 RPM 57A 2D762 
4in Yin 0.045іп Aluminum Oxide 15,280 RPM Gemini Right ш 50050 E in ти in 0085 in А uminum Oxide TOTO REM 160 ЖИ 
; i ; " ; orton Meta in ^ in .035 in uminum Oxide ; 
4%in %in 044! Aluminum Oxide 13,580 RPM  RightCut 25ТҮ43 Тіп Yin 0,0937 іп Aluminum Oxide 8.730 RPM БТА 40009 
4% in Жіп 0.045іп Aluminum Oxide 13,580 RPM «ШШ! Right Cut 56C52 7 Тит 04% іп Aluminum Охше 3450 REM A 20715 
А i ; P ; emini RightCut in йіп 0.035 in uminum Oxide — 5, 
4%in Жі 0045їп Aluminum Oxide 13,580 RPM "stainless 436196 Тіп {in 0.035 in Aluminum Oxide 5,460 RPM БТА 20719 
415 in Yin 0.0625 іп Zirconia Alumina 13,580 RPM  BlueFire Right Cut 33N332 Тіп ТИ іп 0.035 in Aluminum Oxide 5,460 RPM 57А 20777 
i i i i А Norton Metal Тіп їйїп 0.05іп ^ Aluminum Oxide 5,460 RPM 23A 4DDV3 
Sin Ип 004іп Aluminum Oxide 12,225 RPM  RightCut 25TY46 тіп 1¥%sin O06in Aluminum Oxide 6550 RPM БТА 20770 
5in “іп 0.045іп Aluminum Oxide 12,225 RPM Gemini Right Cut — 5GC53 7in їйїп 0.06in Aluminum Oxide 8,730 RPM A60 4DDU6 
Sin ЇЗЇП 0.045 in Zirconia Alumina 12,225 RPM  BlueFire Right Cut 33М333 8 in Yin  0.06in Aluminum Oxide 5,730 RPM 57А 20784 
United Abrasives-Sait 8in in 0.125 in Aluminum Oxide 7,640 RPM 57А 4DDV1 
3in Win 0.035 in Aluminum Oxide 25,000 RPM A36T SLUAS 8in їйїп  0.06in Aluminum Oxide 5,730 RPM 57А 20788 
3in Win 0.0625 in Aluminum Oxide 25,000 RPM A36T 5LUAM 10 in “іп 0.06in Aluminum Oxide 4,585 RPM 57А 3UP21 
4% in Жіп 0.045іп Aluminum Oxide 13,300 RPM А605 1ATZ3 10 in Әіп 0.0б6іп Aluminum Oxide 4,585 RPM 57А 20789 
iin Жіп 0.045іп Aluminum Oxide 13,300 RPM Тһе Ultimate Cut" 22РТ32 10 in in 0.0937 in Aluminum Oxide 6,110 RPM Gemini Fast Cut 3WT23 
4% in Жіп 0.045іп Aluminum Oxide 13,300 RPM SAIT.M.X.™ 1AUB1 10 in Yin 0.0937 in Aluminum Oxide 6,110 RPM Gemini Long Life 6A101 
4% in Yin 0.045 іп Ceramic 13,300 RPM Saitech™ 1ATZ7 10 in віп 0.0937іп Silicon Carbide 6,110 RPM Masonry 25TY91 
4% in 75 in 0.045 in Zirconia Alumina 13,300 RPM Z-Tech™ 1AUA6 10 in Y&in 0.0937 іп Zirconia Alumina 6,110 RPM BlueFire 33N528 
4 Vo in “іп 0.0625іп Aluminum Oxide 13,300 RPM = SLUEA 10 in Tin 0.1094in Aluminum Oxide 6,110 RPM Gemini 4B163 
5in 76 in 0.045 in Aluminum Oxide 12,200 RPM А605 1ATZ4 Westward 
Type 27 Tin Ain  0.125in Aluminum Oxide 8,600 RPM А60Т 67ҒНЗ 
3M 
4%in Ain —0.045in Сегатіс Grain 13,300 RPM Silver 450124 Ж Cabitron li 
DeWalt 9in 98-11 0.125in «1611015. 6650 RPM = 60XZ96 
4%in %-11  0.045in Ceramic 13,300 RPM XP Ceramic 416L04 5 : Shaped Grain * 
4% in “іп 0.04 іп Ceramic 13,300 RPM High Performance 497780 DeWalt 
4 bin Ain 0.04 in Ceramic 13,300 RPM XP Ceramic 497785 Тіп Т іп 0.0625 in Ceramic 8,700 RPM XP Ceramic 497713 
Norton Norton 
4% in Yin 0.0625 in Ceramic 13,580 RPM Quantum 3 54YL91 біп іп 0.0625 іп Ceramic 10,185 RPM Quantum 3 54Ү197 
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Oscillating Tools & Accessories 


Scan. Order. Done. [=== 
Details on page A1. = E31 


Dremel 
491N39 


Cutting & 
Scraping 

Blade Set 
29DY36 


Straight 


Cutting Blade 
49JP75 

Blade Overall Blade 
Width Length Material 
Round Cutting Blades 
For Nail-Embedded Wood 

4 2%in Steel 
For Soft Materials 

T 3in Bi-Metal 
Scraping Blades 
Straight Blade Shape, Rigid 

2 2%in Steel 


Sealant Removal Hooks 
Pointed Blade Shape 

2W 4% in Steel 
Straight Cutting Blades 


Connection 
Style 


Universal Open-Back 


Starlock 


Universal Open-Back 


Universal Closed-Back 


For Bolts, Cement Board, Hard Metal, Metal Pipe, Plaster, 


Screws Cutting, Straight Cutting Blade 
1% 1in Bi-Metal 


For General Purpose Cutting, Flush Cut Blade 


TW Tin Carbide Tipped 
For General Purpose Cutting, Plunge Cut Blade 
Ти" Тип В-Ме al 
e 3 V» in М 
For Metal Cutting, Plunge Cut Blade 
1и" Titanium Nitride 
Coating Bi-Metal 
1W 3%in Steel 
TW  4in Carbide Tipped 
197 Titanium Nitride 


Coating Bi-Metal 


For Nail-Embedded Wood Cutting, Plunge Cut 


High Speed Steel 
1%" 4 Asin Steel 
For Soft Metals Cutting, Plunge Cut Blade 
1%" 4 sin Bi-Metal 
For Wood Cutting, Fast Cut Blade 

1w Steel 

For Wood Cutting, Plunge Cut Blade 
T Steel 
2%" High Speed Steel 


724 GRAINGER. 


ШЫ 


Universal Open-Back 
Universal Open-Back 


Starlock 


© Bosch ERE DREMEL 12 77775 


= 120VAC 
Accessory 
Oscillation Free Tool Тоо! Connection Item 
Angle Current Change Length Style Kit Contents No. 
Bosch 
8,000 to 20,000 Oscillations per Minute 
3.69 55A Yes 1iin Starlock Max (1) Bare Tool, (1) Plunge Blade 49AX72 
DeWalt 
0 to 22,000 Oscillations per Minute y 
o i i (1) Bare Tool, (3) Blades, (1) Depth Guide, (1) 
3.2 3A Yes Torn Universal Open Back Sanding Platen, (25) Sandpaper Sheets, (1) Adapter 250079 
Dremel 
10,000 to 21,000 Oscillations per Minute 
32* 3.5A Yes 14%in ^ Universal Open Back ) Bare Tool, (1) Flush Blade, (1) Saw 491N39 
o i A ni Bare Tool, ( ) Flush Blade, (1) 
: 32 5А Үе$ 17 ⁄4in ^ Universal Open Back “аш Blade, Ш Scraper Blade 491N40 
ein 
10,000 to 19,500 Oscillations per Minute 
(1) Bare Tool, (11) Saw Blades, (1) 
2° 4.2 A No — Starlock Max Scraper Blade, (1) Cutting Blade, (40) 784151 
Sanding Sheets, (1) Sanding Pad 
3.49 3.8A No 19 in Я FEIN | LM (1) Bare Tool 61KK08 
о ; tarlock; Starloc а 
4 3.8A No 19 in Plus; Starlock Max (1) Bare Tool, (1) Cutting Blade 61KK07 


4? 42А Үе$ 19 in Starlock; Starlock Plus (1) Bare Tool, (1) Pointed Blade, (5) Cutting Blades 61KL85 
Makita 
6,000 to 20,000 Oscillations per Minute 
o А (1) Bare Tool, (1)Plunge Blade, (1) Sanding Pad, 
32 ЗА Yes 11 Жіп Starlock (5) 120 Grit Sandpaper, (5) 180 Grit Sandpaper 200J26 
Porter Cable 
10,000 to 22,000 Oscillations per Minute 


(1) Bare Tool, (1) Flush Blade, (1) End-Cut 


28? 3A Yes 11in Universal Open Back Blade, (1) Precision Blade, (1) Scraper Blade, 40F274 
(1) Sanding Platen, (25) Sandpaper Sheets 
2.89 ЗА Үв5 tiin Universal Open Back (1) Bare Tool, (2) Blades 31LY45 
0 
‘we 
JP ] 
Ша 
re s 
Open Back Closed Back 
7 ( 
- ғ a /” 4 HÀ 
e^ ~~ 
Starlock Starlock Plus Starlock Max 


|Т О воѕсн | іше 
pieces Brad М! DREMEL To 


AM 


vwt 202 Oscillating Tool Blades and Sets 


1 Bosch  48XX08 ^ plages attach to an oscillating tool for tasks such as removing grout or sealant, 
cutting, scraping, sanding, and polishing. 


оз 


©з 


DeWalt 290Ү37 


Item 
чан "a, - ша WESS s Brand No. 
i acking Pad, Triangular Shape, Hook-and-Loop 
z — Hin A kt Starlock Fein 487069 
37" Universal Open Back DeWal 29DY22 
No. of Connection Item 
5 Milwaukee 60RK40 Blades Oscillating Tool Accessory Type Blade Shape Style Brand No. 


Cutting, Scraping, and Sanding Set 
1 Dremel 220120 Ceramic,-Grout,-Masonry,-Particleboard,-Plastic,-Soft-Materials,-Wood 
40 Cutting Blade, Grout Removal Hooked,-Round,- Universal- 
3 Bosch — 48XX14 


Blade, Sanding Pad, Scraping Blade Straight,-Triangular Closed-Back Fazypower 322097 


niversal Open-Back 1 DeWalt _ 49JP66 Metal,-Tile,-Wood 
Cutting Blade, Grout Removal Pointed,-Round,- Universal- 
niversal Ореп-Васі 10 DeWalt  49JP75 28 Blade, Sanding Pad, Scraping Blade Straight,-Triangular Closed-Back Fazypower 322/84 
P Cutting and Scraping Blade Set 
IUE Open- Back 3 DeWalt HE] Nail-Embedded-Wood 
tarloc OSC Cutting Blade, Scraping ; Universal- 
5 Же) Round,-Straight й DeWalt 29DY36 
niversal Open-Bac 10 DeWalt ^ 49JP76 Wood Blade, Rigid Scraper Blade Open-Back 
Blade ; ; ; Universal- 
niversal Open-Back — 10 DeWalt — 49JP77 3 Cutting Blade, Scraping Blade Straight Open-Back DeWalt 29DY35 
niversal Open-Bac! 3 DeWalt 29DY24 Cutting Blade Set 
Drywall,-Metal,-Nail-Embedded-Wood,-Plastic,-Wood 
Starlock Plus 10 Fein 487608 6 Cutting Blade Straight Starlock-Plus Fein — 48ZA76 
Metal, -Wood 
niversal Open-Bac! 3 DeWalt 49JP61 Cutting Blade Round,-Straight Starlock Bosch 48ХХ19 
sait: -Metals,-Drywall,-Plastic, Wood, -Nail- Embedded-Wood 
niversal Open-Back 10 DeWalt 49/Р78 Universal- 
niversal Open-Back 10 DeWalt 49JP79 6 Cutting Blade Straight Open-Back Milwaukee 60YT33 
Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


POWER TOOLS 
Rotary Tools & Accessories 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Corded 
5EEUS8 


Cordless 
34E359 
Rotary Tools 
Collet Brushless Mfr. Item 
= 35,000 RPM max. speed Voltage Speed Setting Size — Motor Cordless Tool Kit Contents Model Мо. 
нет Cordless Tool Kits 
" " (1) Bare Tool, (1) Universal 
current a Е 01 a ee Kit Contents No. 4VDC Variable Speed 1% in Мо  Micro-USB cord, (1) USB 7760-М/10 784J43 
0.9A Dual Speed Yin (1) Bare Tool, (22) Assorted Accessories — 5EEUS Wall Plug Power Supply 
0.9A Single Speed Vain ( Bare Tool, 10 Assorted Accessories — 5EEU4 12V DC Variable Speed vin No (1) Bare Tool, (1) 8220-1/28 34E359 
12A Variable Sp peed № in (1) Bare Tool, (25) Assorted Accessories 14Н446 бару, tool Oy 
1.6A X Variable Speed ys in 1) Bare Tool, Assorted Accessories  5EEU8 i Vai р A ы 
16A Variable Speed Yin H Bare Tool, d 9) Assorted Accessories 44К705 120.06 Variable Speed: Ип No Batteries, (1) Charger 52202/28 34Е360 
1.8A Variable Speed Vsa to Vein m Bare Tool, (8) Assorted Accessories — 52YP66 Replacement Battery 
184A Variable Speed Уо їо Vain (1) Bare Tool, (40) Assorted Accessories 52ҮР65 B814-01 784.52 
Rotary Tool Bits & Attachments DREMEL 
Head ltem Pkg. Head Head ltem Pkg. Brush Max. ltem Pkg. 
Shape — Width Мо. Ору. Shape Width Length Мо. Qty. Diameter — Brush Type Bristle Type Speed No. Qty. 
Abrasive Point Carving Bit Wire Brushes Abrasive Point 3 ч 
Aluminum Oxide High Speed Steel Abrasive Impregnated Rubber, Mounted rasive Рош Carving Bit 
Cylinder #1 3W850 1 Arrow Vin %п 21007 2 Tin Wheel Straight 15,000 RPM — 5EEV8 1 3ws49 6X194 
y Yein 1UH81 1 Cylinder Vs in Жіп 21CJ09 2 Brass, Mounted 
Round Disk 1in 41HR09 1 y sin %in  21CJ05 2 Vs in Straight Straight 15,000 АРМ 45AF64 2 
Tapered Yin 3W849 1 Disc 36 in jéin  3W845 1 Y» in Cup Crimped — 15,000 RPM  45AF57 2 
р віп 41HR12 1 Pear Asin Asin 21CJ08 2 Carbon Steel, Mounted А 
Silicon Carbide Tapered Ип Mesin 21CJ06 2 Ys in Straight Straight — 15,000 RPM  45AF65 2 
Round Disk 191 іп 3CY76 1 Tungsten Carbide Yo in Cup Straight — 15,000 АРМ 45AF67 2 
Tapered іп 41HR03 1 Ball Yin %in 41Н814 1 M in Wheel Straight — 15,000 RPM 45AF58 2 Cutting Wheel 
Vin Йіп 1UH87 i Nylon, Mounted utting Wheel Rotary Rasp 
Yin Asin 6Х194 1 % п Straight Straight 15,000 RPM 45АЕ56 2 1PKX6 29UH90 
Cylinder Ve in Yin 41HR13 1 Ja in Wheel Straight — 15,000 RPM 45AF61 2 
Hein Yin  1UH86 1 Tin Wheel Straight — 20,000 RPM 45AF63 2 
Small Taper Yin іп  1UH85 1 Stainless Steel, Mounted 
Engraving Bit Y in Straigh ht Straight 15,000 RPM 45AF62 2 
Alloy Steel 3A in Wheel Straight — 15,000 АРМ 45AF60 2 
Ball o in Ys in 210513 2 Head Item Pkg. 
Diamond жіп Жіп 21004 2 ана Shape Diameter Mandrel Type No. Qty. Sanding Band Wire Brush 
= Point © i in “in 1UH84 1 Unmounted 1UH59 45AF56 
ungsten Carbide Я Disc Tg. EZLock | ТРКҮІ 2 S 
пазе Vio in —  1UH83 1 Abrasive Coated Steel Disc TA EZLock —PKY2 2 
Wheel Wheel Mandrel Max. Item Pkg. ‘Polishing Points 
Dia. Thickness Abrasive Material Type Speed No. Qty. Unmounted 
Cutting Wheels Felt Tapered 38 Threaded Point 10Н62 1 
Mounted А Polishing Wheel 
Ту" LE Reinforced Fiberglass EZ Lock 35,000 RPM 1PKX3 1 Mounted Polishing Poi Mandrel 
3%" Vag" Diamond — 20,000 АРМ 38EY50 1 Silicon Carbide сулы у» = 45AF55 22151119 oints andre 
Unmounted 5 Impregnated Felt “Y 2 1UH62 3W843 
Ж V Diamond Standard 20,000 RPM 1UH72 1 Unmounted 
He Yo" Emery Screw on 35,000 RPM 3W841 36 Felt Disc 2" Threaded Point 1UH60 6 
ти" V Reinforced Fiberglass Screw оп 30,000 RPM 44J150 20 Disc T EZLock Т1РКХ9 1 
V Diamond EZLock 35,000RPM ЗОВМА 1 Overall Shank Item Pkg. 
1w Ye" Carbide EZ Lock 35,000 RPM 3DRN6 1 Mandrel Type Length Diameter No. Qty. Bit & 
Ув" Aluminum Oxide EZ Lock 35,000 RPM 38EY44 2 Chuck ' 
V Reinforced Fiberglass EZ Lock 35,000 RPM 1PKX6 12 Keyless iin V 1UH68 1 Attachment 
Flap Wheel Mandrel Set 
Mounted B EZ Lock 3in y 1PKX8 1 5EEV1 
En Ve Emery — 35,000 ВРМ 1UH70 1 Cutting Wheel 2 іп y 3we43 1 
Ту" 38 Emery = 35,000 RPM 1UH69 1 EZ Drum РРА V 34E365 1 
TE 2" Emery Screw оп 35,000 RPM 41HR02 1 Threaded Point Тіп VA 1UH57 1 
Shank Item Pkg. No. of Shank Max. Item Pkg. 
Head Width Head Length Diameter No. Qty. Pieces Includes Diameter Speed Мо. Qty. 
Rotary File, Alloy Steel 2 Bit and Attachment Set 
V4 in, Yin d AE in А, 21002 1 3 2-Drywall-Bits-and-1-Spiral-Cutting-Bit Vs in EP 000 1UH73 1 
Rotary Rasp, Alloy Steel 1%"-Carbide-Cutting-Wheel,-1-1 fe among Cutting: Wheel Lock Wandrel е /2"-Plastic- 
55 in 1 іп E 29UH90 1 Cut-Off-Wheel,-(4)-1-1/2"-Metal-Cut-Off-Wheel,-1-1/4"-Drum-Sanding-Mandrel,-(6)-1-1/14"- 35.000 
тит 136 in Ww 290Ј04 1 70  Sanding-Disc-60-Grit,-(20)-1/2"-60-Grit-Sanding-Band,-(20)-1/2'-120-Grit-Sanding-Band,-(6)- У іп RPM 39FV52 1 
Drum Item Pkg. 1-1/4'-Sanding-Disc-240-Grit,-(3)-1-1/2"-EZ-Lock-Thin-Cut- M Lock Polishing Cloth Wheel 
Diameter Grit Mandrel Type No. Qty. Buffs-(18%s0-Grit),-Lock-| Finishing- -Abrasive-Buff-(320-! Sn )-Lock-Polishing-Cloth-Wheel 
Sanding Band, Aluminum Oxide (-20)-HD-And- ЕШТЕ Cut-Off-Wheels,-(6)-1/2-and-( Б. -Felt-Polishing-Wheel-(4)- 
Vain 1 Slide on Fit 41HP98 6 1/2-Sanding-Band-(12)-Coarse-Sanding- Discs- (12) rine anding-Discs-1-Ea-Polishing- 35.000 
SET 60 Slide on Fit 1UH59 6 75 Compound,-3/4-Carbon-Steel-Brush,-1-1/4- үз ort Wheel-3/8-And-5/8-Aluminum- Vs in RPM 3DRN3 1 
Ve in 120 Slide on Fit 1UH65 6 Oxide-Stone,-25/32-Silicone-Carbide-Stone,-60-Grit-Sanding-Drum-&-Mandrel,-1/2- 
Sanding Drum, Aluminum Oxide Fine-Sanding-Band,-HSS-Cutter,-1/8-Drill-Bit,-402-Mandrel-And-(2)-401 -Mandrels 
Yin 60 — 1UH58 1 ina-You-Need-To-Cut -Grind.- -Polish.- -And- “іп 35,000 
{in  50-80-120-180 Round Shank 290999 71 160 Everything-You-Need-To-Cut,-Grind,-Sand,-Polish,-Sharpen-And-Clean Ув іп Rpm ЗЕЕУІ 1 
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POWER TOOLS Scan. Order. Done. =F 
Nibblers, Shears, Hack & Reciprocating Saws Details on page A1. E 


38D259 


Kg) тше” 


Demolition 


Makita 
Е 48XT76 
Nibblers 
C it Enn p Swivel p It 
apacily Stainless utting wive rokes em 
Steel Steel Radius Angle рег Minute Brand No. General Purpose 
6 ga 13 ga 3%in 270% 750 Fein 21VH81 Bosch 
12 ga 2% in 0° 1,000 Milwaukee 380259 12F747 
10 ga 13 ga 4% in — 1,300 Makita 44YV59 
14 ga Vain 270° 750 Fein 21VH80 
18 ga 1*%in 0° 1,900 Milwaukee 380260 
16 ga 18 ga Tin 360° 2,200 Makita 16085 General Purpose 
22 ga 1 іп 360 ° 1,500 Fein 61KL94 Dewalt 
1844 24да ein 360° 1800 Fein 211979 39HV94 


DEWALT жақа T General Purpose 
2 os 5HXL7 
Mie € 
` m 


Scroll-Cut General Purpose 


Shears 


46AD52 Porter Cable 
= Primary material 49EN16 
application: sheet metal 
Capacity Minimum Maximum 
Capacity Stainless Cutting Swivel Waste Strokes Item 
Steel cats Steel straight c Angle Curl рег Minute Brand No. 
Double-Cut Shears for raig t Cuts 
i8ga 20ga 5% Z S 2500 DeWalt 4LF09 Muse Purpose 
18 ga 20 ga б" 360? іп 2.500 Makita 14Е138 rakitra. BOSCH Saw 
18 ga 20 ga T 360? "Gin 2.500 Milwaukee 2WA31 Zakua 451G46 
Scroll-Cut Shears А 
10 да 13 да 27 0° — 1,600 Makita 46А052 А ket 
12304 16 ga XM 360  — 1:700 Fein — 20UR17 DEWALT) Тїш DURTERMNERETE 
14 ga 16 ga y 0° = 4.000 Milwaukee 67359 : 
ba oU o 1 - 1» "uH | Corded Reciprocating S 
ga ga л" Ы — i akita 5 
6 ga 9 ga y 360? 4,800 Fein 20UR16 or e eciproca Ing aws 
single: -Cut mad for Curved Cuts & Corrugated Metal = 120VAC 
16 ga 18 ga 17" 360? віп 4,500 Fein 54FH32 


Feature keyless blade clamp and rubber boot for superior gripping and operator 
comfort. Used in construction and demolition work to make fast, aggressive cuts in 
wood, metal, and nail-embedded wood. Corded reciprocating saws have longer run 
times and generally have more power than battery-operated tools. They are used in 
demolition, construction, metalworking, and other applications where precision is 


үи Г Hacksaw 2 маң А А 
10Е998 unimportant. Interchangeable blades аге used to cut specific workpiece materials, 
such as wood or metal 
Max. 
Hacksaw Strokes 
А я ; Stroke er Stroke Adjustable Vibration Cord Item 
Cuts pipe, profiles, and beams made of steel, cast iron, concrete, Current Length Minute Type Shoe Reduction Includes Length Мо. 
and plastic with use of clamps. 110V. Variable speed. Demolition 
akita 
Strokes Tool Item Orbi 6 in Saw Blade, 6 in 
per Minute — Stroke Length — Voltage Current Weight (Ib.) No. 18A 1Иіп 2800 git. Yes Yes Reciprocating Saw 4 ftGin 48XT76 
Hacksaw rag Blade, Tool case 
100 to 350 2% in 120V AC 6.3 A 14.1 Ib 10E998 Skilsaw 
For Max. Item 15A 1йїп 2900  Orbita No Yes — 8ft 451647 
L Diameter Teeth per Inch Tip Material No. General Purpose 
Power Hacksaw Blades for Cast Iron, Cement t Cladding Bosch 
6 % in с с 10F021 12A tin 2800 Orbital No Yes ) Carrying Bag, 8ft — 6YHT2 
16" 10 ^ in — arbide Grit 10F022 i А (1) Reciprocating All 
24r 17. in 10F024 14A 1¥%in 2900 Orbital Yes Yes Purpose Saw Blade 8ft — 12F747 
Power Hacksaw Blades for Cast Iron, Non-Ferrous Alloys, Steel DeWalt 
8" 3 %in 16 10F004 10A 1йїп 2,800  Straigh No No nstruction Manual 6ft 39RV94 
3 РА in 24 10Ғ005 12А 1йіп 2,900 Straigh Мо No н mn 6ft 30RV83 
" 6 % in 12 10F007 " " eavy-| uy it Bag, 
12 658 in 16 38TC58 12A 1¥%in 3,000 Orbital Yes No nstruction Manual © ft 10 in 38A921 
16° 10 Min 8 10F009 Milwaukee 
10 Уг in 16 Metal 10Ғ008 12А Yin 3,0001  Straigh Мо Yes Carrying Case 8ft — 5HXL6 
20" 13 % in 16 38TC59 12A 1¥%in 3,000 .Straigh Yes Yes Sawzall(s) Reci Saw 8ft SHXL7 
21" 14% in 12 10Ғ010 15A  1iAin 2,800 Orbital Yes Yes p 108 20009 
A m in 1 ИШАН Porter Cable 
i in А б Reciprocating Saw, 
ar 31 in 19 10Е014 75A 1¥%in 3,200  Straigh Yes No Wood Cutting Blade 6 49EN16 
Power REN Blades for Ductile Cast Iron, Kon Ferrous Alloys (1) Kit Box, (1) Wood 
6 % in Boron 10F019 85A 1%in 3,200 Orbital Yes No Cutting Blade, Orbital 6ft 346838 
15 VA 13 іп 17 102020 Reciprocating Saw 
Power Hacksaw Blades for Stainless Steel Skilsaw 
12" 6 6 in 16 Metal 10F006 13A 1йіп 3200  Straigh No Yes = 8ft 451046 
720 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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POWER TOOLS 
Reciprocating Saw Blades 


It Pk $ x 
em g. 
Teeth per Inch — Blade Length H Cut Width Back Style Brand No. Qty. a 5 
Bi-Metal Blade Material Bi-Metal Tipped, 
5, 14, 18, 12 lin Зд in 0.05 in Straigh Milwaukee 2RFR6 1 Bi-Metal Blade Material 
7/11 біп 1in 0.062 in Tapered Milwaukee 5LY50 5 | 1Y250 
8/2 12in 35 in 0.05 in Straigh Milwaukee 1Y253 50 Milk? 
8/2 12 іп Зд іп 0.069 іп Tapered Westward 244565 5 a) 4 (WESTWARD 
8/12 6in Эд in 0.05 in Straigh Milwaukee 2AC14 5 a LENOX 4 
8/2 6in 34 in 0.05 in Tapered Milwaukee 1Y250 50 
8/12 8 in Win 0.05 in Straigh мше as > General Purpose 
8/12 8 in Зд іп 0.05 іп Straigh Milwaukee 1Y252 50 - = 
8/14 біп Тіп 0.049 in Curved, Straight Diablo қ s Reciprocating Saw Blades 
10 біп % in 0.035 in Straigh LENOX AXLTI 5 А 
10 Bin 34 in 0.035 in Straigh LENOX axle 5 "(пе cutting edge 
10/14 12 in 96 in 0.035 in Straigh Milwaukee 18/14 5 «Rigid for straight cuts 
10/14 12in 3i in 0.05 in Straigh LENOX 4Х120 5 n А А 
10/14 8 іп y in 0.035 in Straigh Milwaukee 1BV18 5 » Bi-Metal Tip Material А А 
14,24, PO 0, cinsin9in %їп1їп _ Straight, Tapered Milwaukee  6MPJ5 1 These blades are used to make aggressive cuts in sheet metal, 
T : wood, and other materials that are used in maintenance, metal 
Steel Blade Material Базен n б 
т.8іп9іп эт іп 0035іп, 0.042 кади LENOX. ENDE A fabrication, and demolition tasks. They are used with corded and 
6, 10, 18, 24 біп, 8in іп Жіп, 76 in in, 0.05 in raig cordless reciprocating saws. 
Blade Item Pkg. 
Teeth per Inch Length H Cut Width Back Style Brand No. Qty. 
Bi-Metal Tipped 
Bi-Metal Blade Material 7 © б Bi-Metal Tipped 
6 біп іп 0.062 in traight LENOX 4ҮҒХА 5 ы 
6 12in — 1in 0.05 in Straight LENOX —53DN79 25 Bi-Metal Blade 
7/11 біп Tin 0.062 in Tapered Milwaukee 5LY53 25 Material 
7/11 9 in Tin 0.062 in Straight Milwaukee 51Ү54 25 49ҮА05 
7/11 9in lin 0.062 in Straight Milwaukee 5LY51 5 
7/11 12in Tin 0.062 in Straight Milwaukee 5ІҮ55 25 
7/11 12 in Tin 0.062 in Straight Milwaukee 5LY52 5 
10 9in 76 in 0.062 in Straight LE 5YN27 2 
à i 9 in » in 0062 in Straight LENOX Dua 2 
іп іп 0.043 іп traight iablo 4 4 25 ; 
1418 Qin Tin 0.043 in Curved, Straight Diablo 49YA05 25 Тїш 
14/18 12 in Tm 0.043 in Curved, Straight — Diablo 49ҮА06 25 [di 
IRSE Moved Kit н 
i-Metal Blade Material a Г 
14/18, 8/14, 6/12, 10/14 біп, 9іп Tin _ 0.035 іп, 0.049 in, 0.063 іп Curved, Straight Diablo — 49YA16 1 LENOX 4 
18, 5, 7/11, 14,5 in,9in Tin 0.05 in Straight, Tapered Milwaukee 2VJ50 1 Demolition Reci rocatin 
Steel Blade Material 
6, 10, 14 Bin, Qin Zin, 1in 0.085 in, 0042 in, Straight LENOX 366276 1 BI p g 
Carbide Tipped : T Saw ades 
Bi-Metal Blade Material ini i 
5/7 біп Тіп 0.049 in Straight Dabo 494774 3 = Rigid for straight cuts 
97 2 1 n 0.049 n Straight Diablo 405711 3 Saw blades are used with corded and cordless reciprocating 
Carbide Blade Material ` a saws for demolition tasks such as cutting wood, metal, fiber- 
6 9 in Tin 0.05 in Straight LENOX  422V95 5 board, and other composites. 


E EDGE мм ial 


Carbide Tipped, 
Bi-Metal Blade Material 
499L 11 


d LENOX4& ©) BOSCH 
Nail-Embedded Wood 
Reciprocating Saw Blades 


These reciprocating blades make aggressive cuts in nail-embedded wood as 
well as a mixture of wood and light metal, such as walls and wood-framed 


partitions. They are used in corded and cordless saws. 


Teeth Blade Cutting Item 
perinch Length H Cut Width Edge Style Back Style — Brand No. 
Bi-Metal Tipped 
Bi-Metal Blade Material 

5 біп 1 іп 0.062 іп Rigid Tapered Milwaukee 6MR68 
5 6in Зд in 0.05 in Rigi Tapered Milwaukee 1ВМ06 
5 9 in 1 іп 0.062 іп Rigid Tapered Milwaukee 31691 
5 9in tin 0.062 in Rigi Tapered Milwaukee 6МҺ73 
5 9in 3^ in 0.035 in Rigid Tapered Milwaukee — 1Y248 
9 121п 1їп 0.062 in Rigi Tapered Milwaukee 31092 
5 12in 1in 0.062 in Rigi Tapered Milwaukee 6MR74 
14 6in 1in 0.042 in Rigid Straight Milwaukee — AWP13 
14 6in 1in 0.042 in Rigii Straight Milwaukee — 6MR72 
14 6in Зд in 0.035 in Flexible Straight Milwaukee — 2AC19 
14 біп ¥ in 0.035 in Flexible — Straight Milwaukee 1Ү254 
14 6 in Min ^ 0.035in Rigi Straigh LENOX 4XL12 
14 8 in 34in ^ 0.035in ^ Rigid ^ Straigh LENOX 4YGA2 
14 9 in 1 іп 0.042 іп Rigi Straight Milwaukee — AWP15 
14 9in 1in 0.042 in Rigid Straight Milwaukee 6МА78 
14 9in 3^ in 0.035 in Flexible — Straight Milwaukee — 1BV15 
14 12 in Tin 0.042in Rigi Straigh LENOX AYFX2 
Carbide Tipped 
Bi-Metal Blade Material 
14/18 12 in 2in 0.035 in Rigid Straigh Bosch 499L10 
14/18 12 in Mein 0.035 in Rigi Straigh Bosch 499111 


an 


ЕГІ 


Diamond Grit, 
High Speed Steel 
Blade Material 


499L07 


liue LENOX4 () BOSCH 
Tile and Masonry 
Reciprocating Saw Blades 


These tile and masonry blades for corded and cordless reciprocating saws have 
a cutting edge made from abrasive-grit particles to cut aggressively and quickly 


through masonry, tile, and other hard, abrasive materials. 


Blade Cutting 
Length H Cut Width Edge Style Back Style Brand 
Bi-Metal Tipped 
Bi-Metal Blade Material 
4in A іп 0.05 іп Rigi Straigh Milwaukee 
Carbide Grit 
Bi-Metal Blade Material 
8in % іп 0.04 іп Flexible Straigh LENOX 
High Speed Steel Blade Material 
in % in 0.05 in Rigi Straigh Bosch 
Steel Blade Material 
біп yin 0.032 in Flexible Tapere LENOX 
10 in % in 0.05 in Flexible Straigh LENOX 
Tungsten Carbide Blade Material 
6in % in 0.039 in Rigid Straigh Milwaukee 
gin in 0.039 in Rigid Straigh Milwaukee 
9 іп % іп 0.039 іп Rigi Straigh Milwaukee 
Diamond Grit 
High Speed Steel Blade Material 
in % in 0.04 in Rigid Straigh Bosch 
Steel Blade Material 
6 in Tin 0.042 in Rigi Straigh Milwaukee 
8in A in 0.04 in Rigid Straigh LENOX 
gin % in 0.042 in Rigid Straigh LENOX 
9 in Tin 0.042 in Rigi Straigh Milwaukee 
11їп 35 in 0.042 in Rigi Straigh LENOX 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Item Pkg. 

No. Qty. 
2RFN8 3 
5YN23 2 
499L08 1 
21Y677 2 
21Y653 2 
1XEL3 50 
TY230 3 
1XELA 50 
499L07 1 
4FTH4 1 
2J6M 1 
60069 1 
4FTH5 1 
6UUG8 1 


POWER TOOLS Scan. Order. Done. => 
Reciprocating Saw Blades Details on page A1. E 


: Carbide Tipped 
Тїш WESTWARD LENOX% Steel каче 
ИУ Carbide Tipped, Material 

: Steel Blade Material | yguke e 49X267 
LENOX 4 Заро Tli ama] 
» Straight back style Saw Blades 
These reciprocating saw blades cut thick metal 34e" and over. They are used A : m : 
with corded and Gades saws, and have a о bor i Pl) than Reciprocating saw Hass cut va” апа thinner metal- 
blades designed for cutting thinner metals to prevent the blade from clogging These Diades are used Wiinicordec and cordless saws to 
| М ч i aggressively and quickly cut through thin metal without 
which can cause the cutting to stop or affect cut quality. din Pu ы d Fern 1. 
Teeth Blade Cutting Item Pkg 9 d Ы ` 
қ : Teeth Blade Cutting Item Pkg. 
per Inch — Length H — CutWidth Edge Style — Brand No. бу. perinch Length H Cut Width Edge StyleBack Style Brand | No. ty. 
Bi-Metal Tipped Bi-Metal Tipped 
Bi-Metal Blade Material | Р Bi-Metal Blade Material 
10 4in йіп 0095n. Flexible < Milwaukee 18008 5 8/12 8 in Жіп 0060іп Rigid Straight Westward 24A579 5 
10 біп “in  0.035in Flexible — Milwaukee 2А015 5 14,18,24 біп,діп Жіп, Тіп 0.035in Rigid Straight Milwaukee 7862K3 1 
10 біп Мі 00827 Flexible Milwaukee — 1Y251 50 18  3%in sin  0.035in Flexible Straight LENOX  4XLO7 5 
10 біп lin  0.042in Rigid Milwaukee —8MR66 25 18 (“іп iin  0.085in Flexible Straight Milwaukee  1BV13 5 
10 біп iin 0021 Rigid Мімашев ЯҮРТІ 5 18 біп Жіп 0.035 іп Flexible Straight Milwaukee 2АС20 5 
10 Yin Іп 0042in Rigid Milwaukee —6MR77 25 18 6 in iin 0.035in Rigid Straight LENOX 4GE30 5 
10 3 in iin  0.042in 804  — LENOX — 21Y665 5 18 6 in iin  0.042in Rigid Straight Milwaukee 6MR67 25 
1216 _ 42" lin 00420 Rigid LENOX _ 492880 25 18 біп iin  0042іп Rigid Straight Milwaukee 4WP14 5 
Carbide үре ЖЕНІП 18 8in %in  0.035in Rigid Curved LENOX 4ҮҒ17 25 
arbido Blade Materia - - = : 18 8 in %п 0.035іп Rigid Curved LENOX 1PMC1 5 
7 біп Тіп 0.05in Rigid Milwaukee 54ЕН03 5 18 Bin 34in 0.035in Rigid Straight LENOX  4YFX8 25 
7 Yin Тіп 0.05in Rigid Milwaukee 54ЕН0І 1 18 Bin Жіп 0.035in Rigid Straight LENOX 4Х117 5 
t 3 in Тіп 0.05in Rigid — Milwaukee __ 54ER04 5 18 9in іп  0.035in Flexible Straight Milwaukee 1В/16 5 
Steel Blade Material А - — - 18 9in iin  0.035in Rigid Straight LENOX  4YFX1 25 
7 біп Тіп 0.05 in Вий Мімайев — 54EP99 1 18 gin Tin 0.035in Rigid Straight LENOX 4GE34 5 
8 біп lin 00490 Rigid Diablo 49Х/61 1 18 12in Жіп 0035іп Rigid Straight LENOX 4ҮбА1 5 
Н біп m 0049 n И pianle pon 3 18 12 in iin 0442іп Rigid Straight Milwaukee 6MR80 | 25 
8 9 in Тіп 0049in Rigid Diablo 49XZ71 3 18 п 1i 0042in Rigid Straigh Milwaukee SAWP T —=.5 
8 gin Tin 0.05 in Rigid LENOX 411M26 5 20/24 9in 1in 0.035 in Rigid $ raight Diablo 49ҮА01 25 
8 12 in Tin 0.049 in Rigid Diablo 49Х763 1 24 4in Yin 0.035 in Flexible Straight Milwaukee 1В/14 5 
24 4in Win 0.035in Rigid Curved LENOX 1РМВ2 5 
24 4in Xin — 0.035in Rigid Straight LENOX 21Ү658 5 
24 4in ¥ in 0.05in Flexible — Straight Milwaukee 2RFR4 5 
Carbide Tipped, 24 6 in Жіп — 0.035in Flexible — Straight Milwaukee 6МН65 25 
Steel Blade 24 6in Ип — 0.035in Flexible — Straight Milwaukee 2AC21 5 
Material 24 біп % in 0.035 in Flexible — Straight Milwaukee 1Y256 50 
T "T сав 24 6 in Yin 0,0351 Rigid Curved LENOX  4YFZ8 25 
H 24 6 in 34in — 0.035in Rigid Curved LENOX  1PMB6 5 
LENOX 4 Mime 24 біп Min 0.035іп Rigid Tapered LENOX  4YFY5 25 
к . 24 6 in 34in — 0.05in Rigid Straight LENOX 4ХІ14 5 
24 8in іп  0.035in Rigid Curved LENOX  4YFZ8 25 
24 8 in %in — 0.035in Rigid Straight LENOX  4YFZ1 5 
Wood & Prunin Steel Blade Material 
g 18 6in tin 0.035 in Flexible — Straight Milwaukee 6MR71 25 
R 5 ti S ВІ а 18 6in 19віп 0.035in Rigid Straight LENOX 530М93 50 
eciprocating saw blades 18 12in іп 0035in Flexible Straight Milwaukee 1BV36 — 50 
: : 18 12 in Жіп — 0.035in Rigid Straight LENOX 530М91 25 
Wood and pruning blades are used to make aggressive cuts 24 6 in Тіп 0.035in Rigid Straight Milwaukee 451166 5 
through wood without embedded materials, such as tree limbs. 24 12in lin 0.035іп Rigid Straight Milwaukee 451168 5 
These blades are used in corded and cordless reciprocating Cards fi d іп тесіп 00411,2 РіШі 5ігдішіі Milwaukee 02110914445 
saws, and have fleam-ground blades that cut on both the Steel Blade Material 
extension and retraction movement to speed cutting. 20 6in lin  0.039in Rigid Straight Diablo 49Х767 1 
; 20 8 in iin  0.039in Rigid Straight Diablo 49XZ68 1 
Cutting 
Teeth Blade Edge Item Pkg. 
per Inch _Length H  CutWidth Style Back Style Brand No. Qty. Bi-Metal Tipped, 
Metal рей -— Steel Blade Material 
i-Metal Blade Material 45L170 
4 6in Ип 005іп Rigid apered LENOX 360224 5 Пе” С 
5 біп Yin 005іп Rigid apered Milwaukee 6CFC6 50 қ 
5 9 in Main  0.05in Rigid apered Milwaukee 2AC12 — 5 иша Au om uy Umm 
5 9in 1іп  0.049in Flexible apered Milwaukee 5TJE6 5 [^ di 
5 9 in tin  0.049in Rigid Curved, Straight Diablo 49XZ81 5 
5 12in 1in 0.06 in Flexible apered Milwaukee 5TJE7 5 
6 6 in Yin  0.042in Rigid apered Milwaukee 4TR34 5 Drywall and Plaster 
6 6 in 34in 0.05іп Flexible Straight LENOX 4Х115 5 = H 
6 Gin “іп  005in Rigid Curved two ime; s | Reciprocating Saw Blades 
6 9 in Yin  0.042in Rigid apered Milwaukee 4TR35 5 4 : 
6 9 in % in 0.05 in Rigid Straight LENOX  4XL18 5 Drywall and plaster blades for corded and cordless reciprocating 
6 9in Ţin 005іп Rigid Straight, Tapered LENOX 4YFY9 25 saws are built with widely-spaced teeth to prevent plaster and other 
6 9 in Yin  0.069in Rigid apered Westward 24A551 5 i i 
6 12in Yin  0.042in Rigid apered Milwaukee 4TR36 5 particles from clogging the blade. 
6 i2in in 0.05in Rigid Curved LENOX 1РМ04 5 Teeth Blade Cutting Item Pkg. 
6 12 in Yin 005іп Rigid apered LENOX  4XL21 5 per Inch Length H Cut Width Edge Style Back Style No. Qty. 
6 12 in Yin 0.069іп Rigid apered Westward 244552 5 Bi-Metal Tipped 
18 6in tin 0.057іп Rigid apered Westward 24457,4 5 Bi-Metal Blade Material 
Carbide Tipped 5 12 in 2 Vs in 0.2 in Rigid Tapered 110558 1 
Carbide Blade Material 6 4in 3^ in 0.05 in Flexible Tapered 2RFP3 5 
5 біп 1in 0.05in Rigid apered Milwaukee 54FH97 5 6 5in 3^ in 0.05 in Rigid Tapered 1BV08 5 
5 9 in 1in 0.05in Rigid apered Milwaukee 49EM19 1 10 3% in Jhe in 0.035 in Rigid Tapered 1BV10 5 
5 9 in 1in 0.05in Rigid apered Milwaukee 54FH98 5 14 4 in 34 in 0.05 in Flexible Straight 2RFP7 5 
5 12in 1in 0.05in Rigid apered Milwaukee 54FH99 5 14 біп 3A in 0.05 in Flexible Straight 2RFP9 5 
Steel Blade Material Steel Blade Material 
3 9 in tin  0.049in Rigid Straight, Tapered Diablo 422W45 3 6 2%in 34e in 0.04 in Rigid Tapered 45L170 1 
728 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Jigsaws © BoscH Бат WESTWARD 


Make straight and curved cuts in lumber, walls, floors, and ceilings. The narrow, straight blade 
allows users to cut curves and join corners more accurately than other handheld saws. 


Max. Strokes Item 
Current per Minute — Stroke Length Bevel Angle Range Brand No. 
Barrel Бир Barrel Grip 
-бһап 7 
TOA 3,100 Ti O*Left to 45° Right Bosch 441823 Thank 
72А 3,000 Tin O° Left to 45° Right Bosch 48XY66 48XY66 
Top Handle 
T-Shank 
60А 3,100 34 in O°Left to 45° Right Bosch БҮНТІ 
6.5A 3,100 Tin 0°] еїї to 45° Right Bosch 6YHTO А 
65А 3,100 Tin 45° Left to 45° Right DeWalt 327044 Top Handle | Top Handle 
ТОА 3,100 Тіп O°Left to 45° Right Bosch 6YHR9 T-Shank T-Shank, U-Shank 
72А 3,000 Tin O° Left to 45° Right Bosch 45CR53 nan 30RWO7 
T-Shank, U-Shank 32ZU44 
6.0A 3,200 1346 in 0° Left to 45° Right Porter Cable 30RW07 
6.5A 3,000 2% in 45° Left to 45° Right Westward 21A466 
Teeth Blade Blade Cutting Item Pkg. 
perinch Length Тір Material Material 1 Edge Style Brand No. Qty. — 
assu Біле Tor Metal modd OATS, aug T ARCU, ур, 
luminum 
8 4in Meta Bi-Metal Rigid LENOX 55KJ16 5 Jigsaw Blades for Wood Jig Saw Blades 
Aluminum & Soft Metals T-Shank for Wood 
8 15 in Meta НСЗ Flexible Rigid BOSCH E EH 190 4xD02 T-Shank 
4 in etal igid 
mm Bin Metal HSS Rigid SKIL — 448901 2 7 4Wz90 pend и 
eneral Metal ij “Shan 
1044 Зп Meta Bi Metal Flexible/Rigid BOSCH awz 5 * LENOX% © BOSCH 45HR52 
10/24 4in Metal В-Маа Rigid Ed H  4WZ87 3 
10/24 4in Metal H Rigid BOSCH  44J74 5 (WESTWARD А 
10/24 4in Meta HSS Rigid BOSCH  44J742 100 SKIL» SPYDER 
ULP: de — Rer mew 08 Jigsaw Blad 
5 in eta i-Meta exible/Rigi = 
11/14 БЕШ Меїа HSS Rigid s BOSCH TUM20 5 igsaw a es 
1114 3%іп Meta H Rigid B H 44/129 100 i 
12 —396in Meta HCS Rigid BOSCH 441138 3 Flexible edge style for curved cuts 
| = БЕЛІ Mets s Rigid BOSCH il UNS 5 » Rigid edge style for straight cuts 1 
біп etal i-Meta igid * 
14/18 356 in Metal HSS Flexible BOSCH 441733 100 = T Shank except where noted 
14/8 3 % in Metal HSS Rigid BOSCH  44J732 5 Teeth Blade Blade Cutting Item Pkg. 
17/24 2% in Meta Bi-Meta Rigid BOSCH  4WZ85 5 * per Inch Length Тір Material Material t Edge Style Brand No. Qty. 
17/24 3 sin Meta Bi-Meta Flexible/Rigid BOSCH — 44J755 5 6 4in Metal HCS Flexible BOSCH 44759 3 
17/24 3%in Meta HCS Flexible BOSCH 44727 100 6 4in Meta HCS Rigid BOSCH 444750 3 
17/24 3 %in Meta HCS Rigid BOSCH 10М19 5 6 4in Metal HCS Rigid BOSCH  44J716 5 
17/24 3 іп Metal HCS Rigid BOSCH  1UM29 5 * 6 6in Metal Carbide Rigid BOSCH 6ҮВ24 5 
17/24 3%іп Meta HCS Rigid BOSCH 440725 100 8 3in Metal Bi-Metal Flexible/Rigid BOSCH 41289 5 
17/24 3 % in Metal HSS Rigid BOSCH  44J726 3 8 4 in Metal HCS Flexible WESTWARD 24A511 5 
21 3 %in Metal HSS Rigid BOSCH  44J738 3 8 4 in Metal HCS Rigid BOSCH 1ШМ18 5 
24 5 Min Metal HCS Rigid BOSCH 10М25 5 8 4 in Metal HSS Flexible BOSCH  44J723 3 
30 3 %in Meta HSS Rigid BOSCH  44J740 3 8 4 5 in Metal HSS Flexible/Rigid BOSCH  44J760 5 
36 2%іп Metal Bi-Meta Rigid BOSCH  4W298 5” 812 4 Й іп меа ERE Rid BOSCH E 3 
А Bi-Metal, ini Т 4 in leta i-Meta igid Ы 
36 З%іп Metal HCS, HSS Rigid BOSCH ЗШМҮ2 5 103 %in Metal HSS Rigid BOSCH 1UM27 5 7 
Stainless Steel 10 4in Metal Bi-Metal Rigid BOSCH  4WZ82 5 
14 3 %in Carbide Tipped HSS Flexible BOSCH  44J736 3 10 4 in Meta Bi-Metal Rigid BOSCH  4WZ944 5” 
18  34in Carbide Tipped Carbon Steel Rigid LENOX  55KJ25 1 10 4in Meta 0/5 Flexible SPYDER 35XN33 2 * 
18 Зип Metal HSS Rigid BOSCH  44J734 5 10 4in Metal CVS Rigid SPYDER 197008 1 
24 3%in Carbide Tipped Bi-Meta Rigid BOSCH бҮВІ7 1 10 4in Metal HCS Rigid BOSCH  44J713 3 
24  3Win Carbide Tipped HCS Flexible BOSCH  44J728 3 10 4in Metal HCS Rigid BOSCH 1UM16 5 
36 38 in Metal HCS Rigid BOSCH  3DRP4 5 10 4in Meta HCS Rigid BOSCH  44J714 100 
Steel 10 4in Metal HSS Rigid BOSCH  3UVY7 5 
14 3 %in Meta Bi-Meta Rigid LENOX  55KJ17 3 10 4in Metal HSS Rigid BOSCH  44J712 100 
18 3 %in Meta Bi-Metal Rigid LENOX 55KJ18 3 1042  4in Metal CVS Rigid SPYDER 1917009 1 
24 3%іп Metal Bi-Meta Rigid LENOX  55KJ19 3 12 2%іп Metal HSS Flexible BOSCH  1UM34 5 * 
32 3%іп Metal Bi-Meta Rigid LENOX  55KJ15 5 12 3min Metal HSS Flexible BOSCH 444737 3 
Jigsaw Blades for Nail-Embedded Wood 12  S3'Ain Metal HSS Flexible BOSCH 1UM21 5 
Nail-Embedded Wood 12 4 in Metal CVS Rigid SPYDER 19TC10 1 
5/7  5Ys&in Carbide Tipped Flexible/Rigid BOSCH 494662 1 12 4%іп Meta HCS Rigid BOSCH  3DRP3 5 
5/7 5 %in Carbide Tipped Carbide Flexible/Rigid BOSCH 4940663 3 14,20 3 іп Н55 Bi-Metal Rigid LENOX  55KJ28 3 
5/10 4 %in Metal HCS Rigid BOSCH 4Х007 3 * 200 2%in Metal HCS Flexible BOSCH  6YB25 5 * 
5/10 5 %4 in Metal HCS Flexible/Rigid BOSCH 444775 5 20 36іп Metal Bi-Metal Flexible LENOX  55KJ23 5 
Jigsaw Blades for Plastic & Laminates 20  3Win Meta HCS Flexible BOSCH 440709 100 
Laminates 20 3 %in Metal HSS Flexible BOSCH 1ШМ15 5 
14 2%in Carbide Tipped Carbide Rigid BOSCH  494C64 1 20 3 %in Metal HSS Rigid BOSCH  44J710 3 
14 2%іп Carbide Tipped Carbide Rigid BOSCH 494065 3 Primary 
20 3 %in Metal HCS Flexible BOSCH  44J711 5 Material No. of Tip Item 
Plastic _ MA _ ш Application Pieces — Teeth per Inch Blade Length Material Brand — No. 
6 4 in Carbide Tipped Carbide Rigid BOSCH  6YB19 1 Blade Sets 
6 4 in С Metal ш Rigid Ed H 44/18 3 T Shank 
6 5 Yin arbide Tipped arbide Rigid B H  6YB23 1 1) 3 “in, (2) 3 
Зуп Carbide ipped Carbide Rigid BOSCH 6Y8B22 —1 5 10, 11/14, 17/4, 20, 6 kin o) n Metal Bosch 4WZ92 
12 З%віп arbide Tipped H Rigid B H 44/21 3 1) 3 йіп, (2) 3 
ia 4i Metal Beta Flexible 50504 Щй 3 10 10,11/14,17/4,20,6 ay Mr Metal Bosch 4SHR52 
14 4in Metal H Flexible B H 1ШМ14 5 10, 10/24, 11/14, 12, 3 Ain, (1) 4 Zin, 
Jigsaw Blades for Tile & Masonry Genera 14 1754 46 6 8/12 3) 3 9 it б) din Metal Bosch 3UVZ8 
Acrylic Purpose 10, 10/24, 11/14, 12, agen EUR (1) 
Grit 3 іп Carbide Grit Carbon Steel Rigid LENOX  55KJ21 1 18 17/24, 5/10, 6, 8/12 E in, (2) RE in, (4) 4 in Metal Bosch 53DM45 
Grit 3 in Carbide Grit Garbon Steel Rigid Hatos 55KJ22 5 18 10, 14, 20, 24, 6, 8/123 a in, EID 4 V^ in, 2; Vain HSS LENOX 55KJ35 
rit 3 %in Diamond Grit arbon Steel Rigid LENOX 55KJ20 1 10, 10/24, 17/24, (1) 3 95 in, (1)5 
Co ent s VAL Carbide Gri Carbid Rigi BOSCH  6YB18 1 = 510,6 V Sn = Ыы 
КҮПЛЕГЕ arare 1010 1 10, 12, 20,6 Uu 05 Metal Bosch 441722 
6 4in Carbide Tipped — Carbon Steel Rigid LENOX  55KJ26 1 8 11.5/10/12, 8 4 in, 4 Vs in Metal Spyder 38HY15 
Masonry — . . . са Wood 21 10, 12, 20,6 (2) 3 Win, (4) 4 in Metal Bosch 1TEH5 
ES Grit m Е yaamond Grit Bi-Metal Rigid BOSCH 53000 1 30 10,6 (3) 4 in Metal Bosch 1ТЕН4 
igsaw Blades for Моо! 10, 11/14, 12, (1)3 іп, (1) 3 in, (1) 4 
Wood —— m 30 17/24, 6 Yain, (2)396in (4) 4in Metal Bosch 1TEH3 
5/6 4in Metal ШЧ Rigid ЕГЕТТІ 4Х002 5” U Shank 
5/6 4in Metal H Rigid BOSCH  44J715 100 General 1)234in, (2) 3 96 m 
56 4in Metal HSS Flexible BOSCH 1ШМ24 5 Purpose 5 10, 11/14, 17/4, 20, 6 ИЗ СИ Metal Bosch 6YB27 
26 in Metal HSS Rigid BOSCH Ed EN Wood 5 10, 12,6 2%in,3 Yin, 396in — Metal Skil 44Ј701 * 
in eta 1010 .- *Ш Shank f HSS = High Speed Steel, HCS = High Carbon Steel, HSSB = High Speed Steel Bi- 
6 ЗИП Metal HSS Rigid SKIL 441692 2 Metal CVS + Chrome Vandium Steel 9 qi 
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POWER TOOLS 
Routers, Laminate Trimmers & Engravers 


Details on page A1. 


Scan. Order. Done. EIE 


Те” 
Fixed and Plunge—Routers 
have a fixed base for edgework 
and a plunge base for interior 


Ө BOSCH [їшїн] г/777771 


Plunge Base—Allows vertical movement of 
the router body to lower the bit into material 
anywhere along the top surface. Routers 


Routers 


Powerful tools spin cutting bits that 
remove material from wood workpieces 
to profile edges, create grooves and slots, 


Fixed Base—Design locks the 
router body and the bit at set height 
for precise routing of workpiece 


cut joints, and trace shapes. Routers are edges. Routers are commonly used make grooves, insets, mortises, and other cuts. 
corded for long run times and have no with guide bushings to cut along interior cuts. They can also do edgework but 
batteries that need recharging. jigs and templates. not as precisely as fixed-base routers. 
Number Number Plunge 
ofSpeed ofBases Collet Depth Handle Start Item 
HP Current Settings Included Size — Capacity Type Type Tool Weight Brand No. 
Compact 
Fixed Base Type 
1hp 5.6A 6 1 Vain = Palm Grip — Soft-Start 3.3 Ib Bosch 45CR54 
1 hp 7A 6 1 Yin — Palm Grip — Soft-Start 4.6 Ib DeWa 5NAJ8 
1 hp 7A 6 1 TA in — Palm Grip  Soft-Start 44 Ib Bosch 446P20 
Plunge Base Type 
ТИһр 65A 6 4 Yin T%in Palm Grip | Soft-Stari 3.9 Ib Makita 346803 
4 1 hp 8A 1 1 Vain 1%in Double Grip Instant Start 616 Makita 14F181 
& Fixed and Plunge Base Type 
\ д - Тур ТА 6 2 Жіп 1 іп  DoubleGrip —Soft-Start 4.616, 6.215 ПеМа 5NAJ9 
ч M» 8 | Mid-Size 
4 "Y Fixed Base Type 
Compact Sh > 1% hp A 1 Twin win = Double Grip Instant Stat 7.1 1b DeWal 3HA91 
Fixed and Plunge Base 1%hp 11A 1 1 Yin, Yin — D-Handle Soft-Start 9200 Milwaukee 380245 
5NAJ9 PPS 2%hp 12A 6 1 ЖШ -- DoubleGrip  Soft-Start 8.310 Bosch 3TXES 
2V%hp 12A 6 1 Ип, біп — Double Grip — Soft-Start 7.2 1b DeWa ЗНА9З 
2yXhp 13А 36 ї Ип біп = Double Grip Soft-Start 8818 Milwaukee 380247 
2 Aio 13 15А 6 1 Vin — Double Grip — Soft-Start 9.3 Ib Bosch 4560855 
Plunge Base Type 
2 hp 10A 6 1 Win біп 2%in Double Grip ^ Soft-Start 916 DeWa 3MM54 
iXhp 11A 1 2 Vain, біп isin Double Grip  Soft-Stari 8.8lb Milwaukee 380243 
2%ohp 15A 6 1 Win 3in Double Grip бой-біап 12.6 Ib Bosch 45CR56 
Fixed and Plunge Base Type 
iXWhp ОА 1 2 Min, біп 2%in  DoubleGrip Instant Start 10 Ib DeWa 3CA68 
2%hp 11A 6 1 Жіп, Yin 2%in Double Grip | Soft-Start 7.2 |b Makita 14F180 
2V%hp 12А 6 2 іп, біп 2%in  DoubleGrip —Soft-Start 10.1 Ib DeWa 3HA94 
2% hp 12А 6 3 Yin, Yin 2 Фіп D-Handle Soft-Start 10.1 Ib DeWal 40/45 
Full-Size 
Fixed Base Type 
Full Si — 15А 36 1 Yin, Yin — Double Grip — Soft-Start 11.81b — Milwaukee — 1ED58 
TUM ze Plunge Base Type 
Fixed Base Plunge Base 3hp 15А 7 1 іп, біп 3%ein DoubleGrip  Soft-Star 13.7 Ib DeWa 786VM0 
1ED58 45CR56 3%hp 15A 1 1 Yin, “іп 2%in DoubleGrip  Soft-Start 13.4 Ib Makita 14F182 
3%hp 15A 6 1 Yin, Zin 2%in Double Grip  Soft-Start 13.4 Ib Makita 14F183 
Flush Trim Т; 
€ Profile Router Bits ІШ © BOSCH freud Wésmarp ONSRUD 
= For additional Router Bits see page 2297 
Roundover Use to create a decorative edge on a workpiece in woodworking and light manufacturing applications. 
53DJ22 They attach to a compatible router and are moved along the outside edge to make a contoured cut. 

Cutter Length Overall Shank No. of Item Cutter Length Overall Shank No. of Item Cutter Length Overall Shank No. of Item 
Dia.  ofCut Length Dia. Flutes — Brand No. Dia.  ofCut Length Dia. Flutes Brand No. Dia.  ofCut Length Dia. Flutes Brand No. 
Drawer and Lock Rail and Stile Ип in 2%in Win 2 Freud 530989 
2in Ain 2%і їп 2 Cmt 450К94 1 %в іп 4/64 іп 3 іп Yin 2 Bosch _ 499K76 Yin Tin 2%in “in 1 Onsrud 6RRK6 
Flush Trim Roundover Win Ain 2%in Vin 1 Onsrud _ 6RRK8 
Ve in lin 2%in “in 2 Bosch 41НР95 Yin Wein 2%in Yin 2 Westward 16Y565 Vin Ain Зип Vin 1 Onsrud —6RRK5 
Yin Ain 2%in “Yin 2 Cmt 9XUH4 7&in in 2%ein “in 2 Freud — 53DJ18 Ип Tin 2%in Vin 1 Onsrud —6RRK2 
Yin 2in 4%in Win 1 Freud — 53DJ37 iin in 2%in “in 2 Freud — 530022 Yin Yin 16іп “in 1 Onsrud 6НВВК9 
Yin lin 2%ein “in 1 Freud 530133 їйї Yin 2%6in “іп 2 Freud — 53DJ19 Win din 2%s6in Jin 2 Westward 16Y583 
Ve in lin 2!95in Yin 2 Westward 16Y549 tin Т сіп 2%in Vin 2 Westward 16Ү536 Yin lin Sin “in 2 Westward 16Y634 
Yin Tin 2%2in “Yin 2 Westward 16Y531 Straight Yin Yin 2in Жіп 2 Bosch — 499K80 
Min їп 2%in “in 2 Cmt ^ 22EC96 Yin Yin 2%in in 2 Bosch 41НР94 Yin “Asin 2in Ya in 1 Bosch 499К67 
Yin Ain 2%in Jin 1 Cmt ^ 22ED20 Yin 2%in 4%in Уй 2 Cmt X 22bEC81 Ип Ain 3%in Vin 1 Onsrud —6RRK7 
Жіп din 2%in Jin 2 Westward 16Y589 Yin twin 3%in Уп 2 Cmt 22ЕС71 Yin іп 2 in Vain 1 Onsrud  6RRK1 
Жіп Ип Tsin “in 1 Westward 16Y561 Yin їп 2%in “in 1 Freud 53040 Asin Yin ЗИ Win 1 Onsrud —6RRLO 
Yin Фі 2%in “in 2 Bosch 41НР97 Yin їп 2%in “in 2 Freud 530Н94 Min 134in Зі Win 2 Freud — 53DJ01 
Yin Tin 21У6іп “in 1 Freud — 53DJ31 Yin lin 29sin “in 2 Westward 16Y586 Ain din 3%2in Фіп 1 Bosch 499К70 
Ain Tin 2 9&in Jin 2 Westward 16Y538 Jin in 2%in Jin 2 Bosch 499К82 3 in Yin 234in Vain 2 Bosch 499К65 

Hinge Mortise Xin 1i 2%in Yin 2 Cmt 9XVG7 V-Groove 
Yin sin 2%in Vin 2 Cmt 22ED02 Yin Yin 2in У in 2 Cmt 22ED30 Min Ain 2%in in 2 Cmt 22EC75 
499F76 
ласа, | DEWALT | Dayton} DREMEL 54XT81 
Laminate Trimmers Engravers айы we ы ы 
А clear sub-base provides а clear view of the trimming 


Corded for long run times and no batteries that need recharging. 
499F76 features a variable speed control and replaceable motor 
brushes for long life. 54XT81 and 127034 allow for stroke adjustments 


edge, while 30RV92 to 30RV95 add an LED light for 
added visibility and a spindle lock button to ease bit 
changeouts. All models are corded for long run times 


ч б, 
ма ао з [-m 


aoe 


жаз? 


and have no batteries that need recharging. 30RV92 30RV94 to regulate the engraving depth. Dayton models can engrave most 
Amps Мо Load Tool Tool Item surfaces while 54XT81 engraves metal, leather, plastic, and wood. 
© 120/0 RPM Switch Length (In) Weight (Ib.) x Includes Brand No. Strokes eis Tool Tool Item 
30,000 i 74 Collet, Fixed Base, Template А рег Міп. 1201 Length Wt. Brand No. 
4 RPM 10006 7%in 33 Guide, Trimmer Guide, Wrench Makita 146989 | -Engravers 
31,000 i ollet Wrench, Motor, Standard — 1A 9 in 21р Dayton 499Ғ76 
45 “ары 0/04 4и 34 Base, Straight Edge DeWalt 308192 | оуу 05A 5.014 in 0.45 1b  Dremel 54XT81 
31,000 i Collet Wrench, Motor, Standard ^ Porter 3600/7200 = 7.25 in 0.4 Ib Dayton 121034 
45 RPM On/Off 4м 34 Base, Straight Edge Cable  30RV94 Accessories 
16,000 to i Collet Wrench, Motor, Standard ^ Porter Engraving Bit for Normal Use Dremel 1UH83 
5.6 35,000 On/Off 4и 34 Base, Straight Edge Cable  30RV95 Engraving Bit for Continuous Use Dremel — 1UH84 
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POWER TOOLS 
Cut-Out Tools, Scroll & Metal Cutting Saws 


5VC57 Ф> FA 46U377 
| / 


14G988 


Cut-Out Tools 


Tools spin their bits like a drill but cut like a saw into drywall, thin metal, 
or thin plywood. They make a plunge cut and then move up, down, or 
sideways to cut through material and feature an adjustable depth gauge 
to control how far the bit cuts into materials. Their barrel-grip body 
allows for fine control to cut along a straightedge, make curved freehand 
cuts, and follow the shape of electrical boxes, panels, and frames to 
make cutouts. Adjustable depth gauge is removable for making deep 
cuts. Corded for long run times compared to cordless tools and don't 
have batteries that require recharging. 


Max. Spindle Cord Item 
Speed Current Lock Length Brand No. 
Corded Cut-Out Tools 
30,000 RPM 5A Yes 10 ft DeWalt 5VC57 
30,000 RPM 55А No 6ft Rotozip 46U377 
32,000 RPM 5A Yes 10 ft Makita 146988 
32,000 RPM 5A Yes 10 ft Makita 14U144 
Drill Bit Cutting Item Pkg. 
Diameter Depth Bit Application Brand No. Qty. 
Cut-Out Tool Routing Bits 
Carbide 
35 in Tin Cement Board, Ceramic Wall Tile, Plaster Rotozip 1PKW7 1 
% in 1% in Fiberboard, Underlayment Rotozip 2PPY7 1 
582 in 18 ga Sheet Metal (18 ga) Rotozip 1PKW6 1 
Vain Tin Cement Board, Plaster Rotozip 4LE34 1 
Diamond Grit 
TA in Tin Countertops, Floor Tile Rotozip 35HX63 1 
High Speed Steel 
ys in % in Drywal Rotozip 5JLT3 8 
Vs in 3A in m = Drywa — Rotozip 5ЛТ0 16 
à i uminum Siding, Fiberglass, Laminates, R 
Vs in 1 іп it Plywood, Plast, Vinyl Wood Rotozip 5JLT2 4 
i i uminum Siding, Fiberglass, Laminates, A 
Жіп tin Plywood, Plastic, Vinyl, Wood Rotozip 5ЛТ1 16 
Vs in Tin Drywal Rotozip 41HR17 8 
Yin {in Drywal Rotozip 53DM76 50 
Yin {in Drywal Rotozip 53DM83 16 
Ys in Tin Drywal Rotozip 53DM84 50 
Yin {in Drywall, Plastic, Wall Tile, Wood Rotozip 53DM77 1 
Yin 32 mm Drywal DeWalt 60NP25 20 
Yin 32 mm Drywa DeWalt 60NP24 10 
Ys in 35 mm Drywal DeWalt 60NP29 20 
Vs in 35 mm Drywal DeWalt 60NP28 10 
Ys in 37 mm Multi-Material DeWalt 60NP30 5 
35 in 7$ in Drywal Rotozip 2PPY3 2 


Aluminum Siding, Fiberglass, Laminates, 


%ein 1%in Plywood, Plastic, Vinyl, Wood 


Rotozip 2PPY5 2 


35 in Tin Drywal Rotozip 53DM78 10 

о in 33 mm Drywa DeWalt 60NP26 2 

%2 in 42mm Multi-Material DeWalt 60NP31 2 

TA in 1 іп Drywa Rotozip 4LE37 1 

Жіп 43 mm Drywal DeWalt 60NP27 2 
Steel 

i i Aluminum, Wood, Fiberglass, А 

Yo in tin Laminates, Plywood, Plastic, Vinyl Rotozip 530М81 10 

582 іп 1 “in Laminates Rotozip 53DM80 1 
Tungsten Carbide 

Yin % in Tile Rotozip 5JLR9 4 

Item Pkg. 
Application Includes For Use With Brand No. Qty. 


Cut-Out Tool Accessories 


2 Yain Cut-Off (5) 46 Grit Aluminum 19102 Tools with Rotozip 191474 5 


Wheel xide Cutting Wheels Adapter and Guard 
2 іп Cut-Off (2) DD-PM Wheel, 
Wheel Arbor Direct Drive Guard, RotoZip Tools Rotozip 191473 1 
and Guard Direct Drive Mandrel 
Circle Cutting, 


Tool Holder with 


4іп їо 12 in Қ Н RotoSaw Rotozip 53DM85 1 
diameter Cutting Guide 
ltem Pkg. 
Application Includes For Use With Brand No. Qty. 


Cut-Üut Tool Accessories 


2 Vein Cut-Off (5) 46 Grit Aluminum 19102 Tools with Rotozip 19474 5 


Wheel Oxide Cutting Wheels Adapter and Guard 
2 V2 in Cut-Off (2) DD-PM Wheel, 
Wheel Arbor Direct Drive Guard, RotoZip Tools Rotozip 191473 1 
and Guard Direct Drive Mandrel 
Circle Cutting, 


Tool Holder with 
Cutting Guide 


“іп to 12 in 
diameter 


RotoSaw Rotozip 53DM85 1 


4GD67 ^ 


am ТЕТ) тєн у | — 
Scroll Saws j % 


» 1.3A current ы x 
a 5" blade length Y 52HR91 

» 2" cutting capacity - 

Thin, narrow blades make precise cuts in wood, metal, plastic, and laminates. The 
blade is held under high tension as the user moves the workpiece past the blade. 
Electronic variable speed adjusts for various materials. 52HR91 has a longer throat 
depth to accommodate larger workpieces. All models are corded for long run times 
compared to cordless tools and have no batteries to recharge. 


Mfr. Item 
Throat Depth Table Dimensions Brand Model No. 
Scroll Saws 
20 in 16 in x 23% in DeWalt DW788 4GD67 
22 % in 124% in x 23% in Jet JWSS-22 52HR91 
Primary Material Item 
Application Tooth Style Teeth per Inch Blade Shank Туре Brand No. 
Replacement Blades, 5 in. Length 
Soft Metal Skip Toot! 9.5 Pinned End Eazypower 29UP29 
Soft Metal Standard 36 Pinned End Eazypower 29UP37 
Soft Metal Standard 41 Pinned End Eazypower 29UP38 
Soft Metal Skip Tooth 9.5 Plain End Eazypower 29UP16 
Wood Standard 10 Plain End Eazypower 29UP17 
Wood Standard 15 Plain End Eazypower 29UP21 
Wood Standard 18.5 Plain End Eazypower 29UP22 
Wood Spiral 41 Plain End Eazypower 29UP25 


i w 7  48KR88 


Ф 9 wm 


Metal-Cutting 
Circular Saws 


Used in metal fabrication and auto body shops to cut metal when precision is required. 
They rotate slower and have more torque than general purpose saws to make cleaner, 
faster cuts. Corded for long run times compared to cordless tools and have no batteries 
to recharge. Left Blade Side makes it easier to see sight lines when the saw is held 
with the right hand. Right Blade Side positions the blade away from the user's body 
when the saw is held in the right hand. 


Max. Max. 

Cutting Cutting Bevel 
Blade Depth @ Depth@ Angle Arbor Handle Item 
Dia. Current ODeg. 45Deg. Range Size Туре Includes Brand No. 
Left Blade Side 
Worm Drive 


; ; ; o i Worm 42T Diablo Cermet Blade, су: 
8in 15А 2%in 2%in 0 іп Drive Style Multi-Function Wrench Skilsaw 48KR88 


Right Blade Side 
Direct Drive 
Ear Protection, Guide 
0° to Plate, Impact Resistant 
Tin 12A 1%6in 2%in 45° in SoftGrip Case, Mild Steel Saw Fein 34TE66 
Right Blade, Safety Goggles, 
Saw, Wrench 
Carrying Case, Hex 
8in 15A 2%віп == 09 %їп Tilt Blade Wrench, Premium Milwaukee 3WE48 
Cermet Tipped Blade 
Worm Drive 
Ear Protection, Guide 
0° to Plate, Impact Resistant 
Qin 15A 2%in 3%in 45°  1in SoftGrip Case, Mild Steel Saw Fein 34ТЕ67 
Right Blade, Safety Goggles, 
Saw, Wrench 
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POWER TOOLS Scan. Order. Done. == 
Circular & Miter Saws Details on page A1. 


SUN Left-Blade General Purpose Circular Saws $ 


a 15A = 120VAC the blade. They are designed with the motor on the side of 
These general purpose circular saws are built with a the saw and are wider but lighter than worm drive saws. 
left-side blade that makes it easier to see sight lines Worm drive saws are constructed with the motor directly 
when the saw is held with the right hand. Direct drive behind the saw and are more powerful than direct drive 
saws have motors that transfer power directly from the saws. They have a fully-enclosed gear system that rotates 
rotation of the motor to rotation of the wheel which ішпе the blade, and narrow profile to reach confined spaces. 


Blade Max. Cutting Max. Cutting Bevel Item 
Dia. Depth 9 0 Deg. Depth © 45 Deg. Angle Range Arbor Size Includes Features No. 
Direct Drive 
А i i o o A 24 Tooth Carbide Blade, Lightweight Design, Powerful Dual 
Tin 1%in 2 ie in 0° to 56° Le % in Multi-Function Wrench Field Motor, Worm Drive Style 407M16 
Worm Drive 
A i i о o A Carbide Blade, Locking Plug, (6) Function Wrench, Anti-Snag Magnesium Lower Guard, 
Tin 19e in 294 in 0° to 53° Le іп Multi-Function Wrench Blade Lock Reposition, Integrated Saw Hook Mount, Soft Grip 220118 
ў i Anti-Snag Lower Guard, Cut-Ready Depth System, Dual 
ГАД 1946 in 234 in 0° to 53° Left — Diamond әл DIA. Carbide, Blade, Field(TM) Motor, Integrated Saw Hook, Lighter Magnesium 387054 
Construction, Locking Plug, Twist Lock L5-20P 
i i i o o А 40T Diablo Carbide Blade, Dual Field Motor, Durable Die-Cast Magnesium 
Tin 1 in 29^ in 0° to 53° Le Diamond Multi-Function Wrench Foot, Lightweight Magnesium Construction 48KR86 
туп 2in 2 As in 0°to 51° Left Diamond 241 DAD Carbide Blade Blade Dual-Field Motor, Lightweight Aluminum Construction ^ 48KR85 
Тиіп 2 in 2 Vis in 0° to 51° Left — Diamond Blade Wrench, Carbide Blade ШУ балалар PI NEMA LS Моор 387052 
8'Ain 2 4 in 2 іп 0° to 60° Le Diamond (24) Tooth Carbide Blade, Blade Wrench 60* Bevel, Dual Field(TM) Motor 4A155 
10 74 іп 2% in 3 Vein 0° to 51° Le Diamond 40T Blade, Blade Wrench Dual Field(TM) Motor, Lightweight Magnesium 48ХҮ45 
10 % in 29A in 3 Vie in 0° to 51° Le Diamond 40T Diablo(R) Carbide Blade Dual Field(TM) Motor, Lightweight Magnesium Construction 39CH52 


D SK- ERES 


>  Right-Blade General Purpose Circular Saws 
x  Directdrive = 7 Ии" blade dia. = %" arbor size = 120VAC 
^: These corded circular saws are built with the blade mounted on the right side of the 


x 


38ZD50 = 247877 


48XY42 ` zi 


Ме. Mis motor so the blade is positioned away from the user's body when held in the right hand. 
uttin uttin 

Depth © Depth Bevel Arbor Item 
Current 0 Deg. 45Deg. Angle Range Size Includes Features Brand No. 


Direct Drive 
Concrete, Masonry 
1% in Vacuum Hose Adapter, 2% in Vacuum 


15A 1%in 2%ein 0° 10 56° Right біп Нове Адарівг Gement Blade à f Патоп Built In Dust Collection System, Dual Field(TM) Motor, No-Mar Sleeve Skilsaw — 48XY44 
Hose with Nylon Sleeve, Blade Wrench 
General Purpose 
13A 1'%6in 2%cin 0° to 51° Right %in Blade Wrench, Carbide Blade Anti-Snag Lower Guard, Rear-Lever Depth Adjustment, Safety Lock Skil 38ZD49 
14A 11%6іп 2%cin 0° їо 51° Right іп Blade Wrench, Carbide Blade Anti-Snag Lower Guard, Safety Lock, Two-Point Line of Sight Skil 38ZD50 
Compact, Cutaway Inner Guard Gives Improved Line of Sight to 
i ; o ор; ; (24) Tooth Saw Blade, Blade Spanner, Cutting Line, Direct Compatability with DEWALT(R) Airlock System for 
15A 1'%ein 2%sin O° to 48° Right % in Dust Extraction Spout, Rip Fence Easy, Dust Blower Clears Dust and Debris From К, Line, European DeWalt 348041 
Style Plug, Lightweight, Secure Connection to Extraction Hose 
15A 1%in 2%in 0°to45°Right іп 18T Carbide Tipped Blade, Wrench Metal Guards, Shoe, Spindle Lock Porter Cable 49ЕМ05 
15A 1%in 2%in 0° іо 55° Right %in 18T Carbide Tipped Blade, Wrench ___ Metal Guards, Shoe, Spindle Lock Porter Cable 49EN06 
15A 11%sin 2%sin 0°to51° Right 56in Carrying Bag ДЕ ОТЕ БП Gulda, On- Skil ^ 382D51 
15A  2in 2%віп 0%057% Right % in Байел шенеп Manual, Carbide Electric Brake Stops The Blade After Trigger is Released DeWalt 24877 
15A  2in 2%віп O°to57°Right % in Garbiae Tipped 74 In Bade, Blade 15A Motor, Dust Blower, On-board Blade Wrench, Tough Cord DeWalt 384922 
Wood 
15A 1%in 2%cin 0°to56°Right “зіп 24T Diablo Carbide Blade, Multi-Function Wrench All-Magnesium Saw, Built In Dust Blower, Dual Field(TM) Motor Skilsaw _ 48KR84 
15A 1%in 2%ein 0°to56°Right %in 24T Diablo Carbide Blade, Multi-Function Wrench Ara Т Motor lactic Braxe Dual Skilsaw 451048 
15A 1%in 2%cin 0° їо 56° Right %in Blade Wrench Built In Dust Blower, Dual Field(TM) Motor, Lightweight Motor Housing Skilsaw 48ХҮ42 
15A 1%in 2%ein 0° 10 56° Аі % in Blade Wrench Accessible Brushes, Built In Dust Blower, Dual Field(TM) Skilsaw 48ХҮ43 


Motor, Electric Brake, Magnesium Housing 


Corded Miter Saws Ө Bosch АШАН Fem SAL. 


These saws make straight, mitered, beveled, and compound cuts on materials like wood and plastic. They plug into a 120VAC power source 
and are generally more powerful than cordless saws. 


No Crosscut 
Blade Arbor Load @ @ @ @ Item 
Dia. Size Slide RPM Amps Bevel Capacity Miter Capacity 45°H 45°W 90*H 90°W Includes Brand No. 
8%in %in Yes 5600 120 -2°to47° 0°1052°1,0°1060°А 1%" 8 27 в Dust Bag, Blade Change Bosch  35KF89 
10in sin Yes 4800 15.0 O°to47°L;R 52° |, 60° R 4" 8" 4" 12" 10іп Blade, Material Clamp, Dust Bag Bosch 30RW22 
10D912 10іп %in,1in No 5000 15.0 3*to48"L;R 0° ї0 50° 1, 0° ї050°А 3%" 4%4 4W' 6" Dust Bag, Vertical Clamp, Wrench DeWalt 55А079 
12in %in,1in Yes 3800 150 O0°to49°L;R 50° to 60° 4%” 9W' 66 1354" Clamp, Dust Bag DeWalt 100912 


12in %in, iin No 3800 15.0 0%1048%1:8 O°to50°L,0°to50°R 39%" 5%" 6W 8 Mk rper Сатр, DeWalt — 55AC77 


12in %in,1in No 3800 15.0 0°to48°L;R 0° ї0 50° L, 0°to50°R 33%" 5” 6%" 8 Dust Bag, Vertical Clamp, Wrench DeWalt 55АС78 


12in %in, iin No 4000 150 3^t048*L;R 0%1050%1,0%105098 3%" 5%" 5W 8 ИШЕНЕ DeWalt 55AC76 


Blade Guard, Blade Wrench, Die 


о 


4"x 4" Cast Aluminum Sliding Fence, 
а J 12in віп No 4500 15.0 0° to 45° 47° L; R or 2" 2" x 8" 4" x 4" 2" x 8" Dust Collection Bag, Extension Skil 19M490 
— n" x8 Rails (2), Extension Table, 
as --т-% Stop Block, Vertical Clamp 
12in tin Yes 3200 15.0 0° to48°L;R 0° to 60° L; R 10%" 3% 15' 3% Dust Bag, Hex Wrench Makita 54XJ28 
54XJ28 12in  1in Yes 3200 15.0 0°to48°L;R 0° to 60° L; R 10” 3%" 15" 3%" Dust Bag, Hex Wrench, Stand Makita 54XJ29 
12in  1in Yes 3800 15.0 0°to47°L;R 52° L, 60^ R 65 14 6” 14 (1) Dust Bag, (1) Material Clamp Bosch — 6DMZ4 
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POWER TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Table & Panel Saws 


Portable Table S SAXO, fund 
опаде fable saws 25AXO1 Stand 
490L16 
= 120VAC 
Max. Cut Max. Cutting 
Blade Width Right Max. Bevel Depth Mfr. Item 46AC48 
Dia. Voltage Current — ofBlade Blade Speed Angle Range @0Deg. Brand Model No. 


Rolling Stand Portable Table Saws 


10їп 120/АС 14A 30%in _ 4,000 АРМ 0° їо 45° Left 3%in  Sawstop CNS175-SFA30 46AC62 

10in 120/АС 14A 36 іп 4000RPM 0° to 45° Left 3%in  Sawstop CNS175-TGP36 46AC61 

i0in 120/АС 14A 52 іп 4000RPM _ 0° to 45° Left 3%in  Sawstop CNS175-TGP52 46AC60 

10in 120/АС 15A 24 in 4,800 RPM pus ht 2 йіп DeWalt —DWE7491RS — 25AX01 ‘Sawston 

i0in 120/АС 15A 25 %in 4,000 RPM -1* to 46° 3%in  Sawstop  JSS-120A60 55НҒ84” |. 
Folding Stand Portable Table Saws 

А ER ; -2 Degrees Left to А H 

825in 120/ AC 24ain 5800 RPM USOS 8110 fVin DeWalt  DWE748SWS бІМРІ5 Gabinet Table Saws 
10іп 120/240V AC 15A/7.5A  30in 3,550 РМ 0° 10 45° Left 2Y&in Dayton 48WE85 48WE85* А А 

10іп 1200АС 15А 32%in 4,800 RPM ео 2Vsin DeWalt — DWE7491X 490116 with Automatic Safety 
Benchtop Portable Table Saws Blade Retraction 
825in 120V AC 15A 24 in 5,800 RPM -2° to 47° 2%in DeWalt DWE7485 60HH12 : 

10in 120/АС 15A 25%in —5,000RPM 0° їо 45° Left 2 Vain Dayton 499F73 499F73 * | = 10" blade dia. 
Automatic Safety Blade Retraction Accessories = 54" arbor size 
Brake Cartridge, For Use With ICS, PCS, CNS and JSS Sawstop — TSBC-10R3  788H86 Max. blad d: 4000 
Table Saw Dado Cartridge, For Use With All Standard 8 in Dado Sets Up to 2% in Thick, All = Max. blade speed: rpm 


Woods and Other Non-Conductive Materials, CNS Saws, ICS Saws, JSS Saws, PCS Saws Sawstop  TSDC-8R3 793179 = Bevel angle range: 0? to 45? left 
* Saw does not have automatic safety blade retraction. = 3%" max cutting depth at 0° 


А = 2 М" max. cutting depth at 45° 


Cabinet table saws have a safety feature that auto- 
- matically retracts the saw blade when any part of 

Standard Cabinet 

Table Saws 


the person's body, such as hands or arms, touches 
the blade. They have an extended surface on both 
sides of the blade to support large workpieces. Saws 
These table saws have a height-adjustable are plugged into wired power source and are not 
circular blade that's mounted below the table intended to be moved. 


to make precise cross, bevel, and rip cuts. Built Locum 36HZ65 Max. Cut Width Item 
with extended surfaces to support large work- - Right of Blade ^ Voltage Current No. 
pieces and sheet goods, these saws provide more precise cuts and control than miter saws and portable 30 in so МА БАГА 
table saws. They're plugged into a wired power source and not intended to be moved. 36 in 120V AC 14А 46АС45 
Max. Cut Max. Cutting Max. Cutting EAD 2001 Ар 1А ЖАГЫ 
Arbor Max. Blade Bevel Blade Width Right Depth Depth @ Item in 
Size Speed  AngleRange Tilt — ofBlade @ODeg. 45 Пед. Voltage Current Brand No. 230V AC 13A 46AC53 
10 in Blade Dia. 230V AC 17.8A 46AC56 
3,450 АРМ 0° їо 45° Left Left 50іп 2 Vs in 3in 240V AC — 16A Dayton 38UK49 36 % in 230V AC 19.7А 46А050 
3,450 RPM 0° to 45° Right Right ^ 50in 8 in 2 іп 240/АС 16А Dayton 496995 480V AC 5.8A 46AC59 
Sin 3,850RPM 0° to 45° Left — 50 in 3 іп 2%in 220/АС 15A  Baileigh Industrial 61HH73 _ 480\/ АС 9A 46АС57 
3,850 АРМ 0° їо 45° ей — 50 in 3 vin 2V&in 220/ АС 10A  Baileigh Industrial 61HH72 52in 120V AC 14A 46AC44 
4,300 АРМ 0°to 45° Left Left 50 in 2 Vain 3in 230V AC 14.5А Jet 42W908 52 % in 230V AC 12A 46AC49 
12 in Blade Dia. 52 in 230V AC 13A 46AC41 
% in, 3,450 АРМ 0° їо 45° Left Left 50 in 4in 2% in — 240VAC 16А Dayton 496997 230V AC 13A 46А052 
1іп 3,450 RPM 0° їо 45° Right Right ^ 50in 4in 2%in — 240VAC 16А Dayton 496996 | 230\/ АС 17.8А 46А054 
І 45° Left to - те s та - С 52 vin 230V AC 19.7А 46АС48 
Тіп 3,600 RPM 45° Right Left 52in 254 in 4in 220V AC 28A  Baileigh Industrial 36HZ65 480V AC 5.8À 46AC58 
* Saw has automatic blade safety retraction. 480V AC 9A 46AC55 
Panel Saw & 
Router Combo 
34С059 n 
| 
amo : 
6 Miwa? 
| Corded Panel Saws oum 
! Cutting Cutting Overall Blade Cutting Arbor Item 
? Direction Height Height Dia. Thickness Size Current Brand No. 
Panel Saw & Router Combo 
120V AC 
Horizontal, —62in ^ 83in 8in їйїп %in 15А  SafetySpeed 346059 
| Vertical 62in 87іп 8in 1%in Yin 13A  SafetySpeed 31FT75 
Panel Saws 
120V AC 
50in Т0іп 8in T%in %in 15А  SafetySpeed 34C050 
= a 62in  92in  8in  1*4in віп 11A/15A Safety Speed 381/401 
А Horizontal, 64in 90іп 8in їйїп іп 13А  SafetySpeed 346053 
Panel Saw Vertical ^ 64in  90in  8in | 1%іп іп 15A  SafetySpeed 34С051 
Panel 3EB50 74in in 8in їйїп %in 15A Safety Speed 340052 
Saw i in Е іп ЕШ 1 ám om 13A Safe y Speed 340051 
- 50in 70i i i i 5 i 
3460584 E Вап in — Bin Thin Ain — — Safety Speed 601078 
Horizontal, б4іп 95іп 8in 2in in 76А Safety Speed 31ҒТ64 
Vertical 64in 98іп 8in 2Yy&in %in 7.6А Safety Speed 340055 
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POWER TOOLS Scan. Order. Done. == 
Circular Saw Blades Details on page A1. 


Carbide Tipped Carbide Tipped Carbide Tipped 
for Solid Stock for Thick Metal for Thin Metal 


Carbide 1 Ua j Carbide 21VJ67 3BE14 53WCO4 


Tipped for 7 Tipped КӘ | 1їшө " 
Combination 4 for Ripping Yl WESTWARD 
лен a " Steel and General Metal- 
Carbide Tipped Cutting Circular Saw Blades 
Браты These saw blades аге used to cut though steel and mild-steel alloys. 
А Blade Мо. ої Hook Arbor Max. Diamond Plate Item 
Dia. Teeth Angle Cut Width Size Blade Speed Knockout Thickness Brand No. 
IDEWALT | ma” Carbide Tipped for Solid Stock 
M Ferrous Ls Steel 
8 Yin 48 1.5° 0.061in зіп 4,200 RPM No 0.047 in DeWalt 30HJ81 
(WESTWARD бор Тїш? 7Иїп 48 15° 0.077in %їп 4,000RPM Мо 0.062in DeWalt 30HJ83 
8 in 48 1.5% 0.077in віп 4,000 RPM No 0.062 in DeWalt 30HJ88 
M . 12in 60 1.5% 0.091іп Tin 1,800RPM Мо 0.076іп DeWalt 30HJ69 
14in 66 1.5% 0.091іп 1іп 1,800RPM No 0.076 in DeWalt 30HJ74 
Wood-Cutting Circular Saw Blades i4in 90 15° 0.097 in Тіп 1,800RPM Мо 0.076іп DeWalt 30HJ73 
These saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts Stainless Sigel DOBS TI T 800 RPM — No — O68 ri “ТӨЛ “МІНУ 
in clean wood in construction, woodworking, and carpentry applications. Steel 
ood on; 0, and carpentry applic 14in 66 0° 0.087in iin 1,300RPM Мо Fein 21VJ67 
Blade No.of Hook Cut Arbor Max. Diamond _ Plate Item Carhide Tipped for Solid Stock, Thick Metal 
Dia. Teeth Angle Width Size Blade Speed Knockout Thickness Brand No. Ferrous Metals, Steel 
Carbide Tipped for Combination Cutting 4¥%in 24 4* 0063іп %in 1,700 RPM No 0.063 іп Bn Products Usa 10H747 
Aluminum, Non-Ferrous Metals, Wood Carbide Tipped for Thick Metal 


i " А i i Safety Ferrous Metals, Steel 
біп 60 10° 0.118in %in 8000RPM № 0118п 50 SIFVOS | уут 38 2° 007510 %in 5600RPM Ves 008711 Diablo 52XF58 


Е wood, Wood 8in 42 0% 0.073іп іп 5,000 RPM Мо 0.073in ^ Milwaukee 3ВЕ14 
in 


15° 0.098in %in 8,000 RPM No 0.071 in ^ Diablo 52XF74 Carbide Tipped for Thin Metal 
12in 44 15° 0.098in 1in 6,000 RPM No 0.071 in Diablo 52ХҒ79 Aluminum, Ferrous Metals, Non-Ferrous Metals, Steel 
{Zin 60 15° 0.118іп Тіп 6,000 RPM Мо 0.071in ^ Diablo 52ХҒ80 7¥%in 70 5° 0.071іп %in 5,800RPM Yes 0.087 in Diablo 53WC04 
Wood 12in 60  10* 0.087in 1іп 1,800 RPM No 0.071 in Westward 24ЕМ31 


0 
0 
0 
6%in 24 18° 0.059in %in 10,000RPM Үеѕ 0.039in Diablo 53WC01 14іп 70 10% 0.094in iin 1,600 RPM No 0.079 in Westward 24ЕМ35 
6%in 40 15° 0.059in %in 12,500RPM Yes 0.039 in Diablo — 52XF64 14in 90 10° 0.094in Тіп 1,600 RPM No 0.079 in Westward 24ЕМ33 
Tin 24 18% 0.071in %in 7,000 RPM Yes 0.047 in Westward 24EL55 Ferrous Metals, Steel 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


0 

0 
7%in 40 15° 0.059in “іп 10,000RPM Үв5 0.04 in Diablo 52ХҒ68 5%in 30 09 0.063 іп 2542 in 4,500 RPM No 0.05 in Milwaukee GAWLO 
Tin 40 10° 0125іп %in 4,000 RPM No 0.078in  Sawstop 46AC86 тіп 56 29 0.102іп %in 5,600RPM Yes 0.087 in Diablo 52XF60 
1 
0! 
0 


10in 40 109 0.125in %in 4,000 RPM No 0.087 in  Sawstop 46АС67 8 in 50  0* 0.073іп %in 5,000 RPM No 0.073in ^ Milwaukee — 3XU98 
10in 40 15° 0.095in %in 7,000 RPM No 0.071 in DeWalt — 4LK58 MÀ —— ————— ———————— ——————————- 
10 йіп 40 18° 0.087 іп “іп 7,000 RPM Үеѕ 0.071 in Diablo | 53WCO03 
10in 50 15° 0.098in %in 6,000 RPM No 0.071 in DeWalt 1CRB3 
10in 60 10* 0.125in “іп 4,000 RPM No 0.078 in —Sawstop 46AC85 
10in 80 109 0.125іп %віп 4,000 RPM No 0.094 in  Sawstop 46AC84 
12in 92 59 0.095іп 1in 7,000 RPM No 0.069 in — DeWalt — 3MF72 
12in 32/80 5° 0.095in tin 7,000RPM Мо 0060. реак вВА81 
12 іп 50 18° 0.095in 1in 4,200 RPM No 0.065 іп Westward 24ЕМ02 
14 in 159 0.165in Tin 4,000 RPM No 0.118 in ^ Diablo 52XF85 А 
Carbide "i al for Crosscutting [ кала» 
Plywood, Wood 
gen 10° 0.059in %їп 10,000RPM Yes 0.04 in Diablo 52ХҒ70 
00 
7%in 60 152 0.071in %in 7,000 RPM Yes 0.047 in Westward 24EL97 қ á - 
7%in 60 15° 0.059in %in 10,000RPM Үеѕ 0.059in ^ Diablo 53WC02 Carbide Tipped Cermet Tipped 
10in 60 7° 0.098 in %in 6,000 RPM No 0.071 in DeWalt 1CRB4 for Solid Stock for Thick Metal 
i4in 100 5" O4fin din 3800RPM No 0.087in DeWalt 5PGA9 30HJ76 52XF53 
221 Бі for Finishing St = І St І с tti 
умоо! loo - 
7 Ain 159 0.059in %in 10,000RPM Үеѕ 0.04 in Dial 52XF69 ain ess ee u Ing 


8 in 10 15° 0.094in %in 9,000 АРМ Yes 0.063in ^ Dial 
10і 60 15° 0.098in “іп 6,000 RPM Мо 0.071in Па 


b 
R b 
R D 
12in 80 15° 0.118іп ‘in  5,000RPM No 0.087in Піаһ 
R b 
R b 


0 

o MU. | Circular Saw Blades Goa 
o  52XF81 "m МЕН" i 
i2in 400 7° 0.098 int in 5000RPM — No 0207111 Diablo 52ХЕ82 These saw blades have a stabilized plate and carbide-tipped teeth for cutting 
14in 84 15° 0.118in 1in 5000RPM No  0.087in Diablo 


Xu 52XF83 | stainless steel without wearing down and dulling blade teeth. 
00! 


6 “іп 40 189 0.063іп sin 10,000RPM Үеѕ 1.05іп Milwaukee 490874 Blade No.of Hook Cut Arbor Max. Diamond Plate Item 
тіп 60 15* 0.063in %in 8,000 RPM Yes 1.05in Milwaukee 490R77 Dia. Teeth Angle Width Size Blade Speed Knockout Thickness Brand No. 
10in 60 59 0.095іп віп 7,000 RPM No 0.071 in DeWalt 3MF71 Carbide Tipped for Solid Stock 

10in 60 72  0.098in %in 6,000 RPM No 0.071in ПеЛай — 1CRB5 Aluminum, Ferrous Metals, Non-Ferrous Metals, Steel 

10in 80 15° 0.098in %in 6,000 RPM No 0.071in Diablo 52XF77 7%in 48 10° 0.078іп іп 5,800 RPM No 0.25 in Fein —34NL92 
10in 90 10% 0.087in “іп 6,000 RPM No 0.04 in Diablo 52XF78 Stainless Steel 

12in 80 5* 0.095in 1in 4,800 RPM No 0.071 in ПеМай 3MF73 5 іп 40 10: 0.06 іп 2%2іп 4,200 RPM No 0.044in ПеМай 30HJ85 
R 


12in 80 59  0.106in 1in 4,800 RPM No 0.079in DeWalt — 1CRB7 12 in 80 109 0.085іп 1іп 1,800 ВРМ No 0.068in DeWalt 30HJ71 
Fore ШЕШ for ШИЙ 14in 90 109 0.069іп 1іп 1,800 RPM Мо 0.068in DeWalt 30HJ76 
6 V» in 2in ?9&in 10,000RPM Yes 1.05in Milwaukee 490873 Carbide Tipped for Stainless Steel / Carbide 


тіп 24 18 0.059 іп віп 10,000 АРМ Yes 0.04 іп Diablo 52XF65 Stainless Steel 


7Иїп 24 15° 0.095in %in 10,000RPM Yes 0.04 in Diablo 52ХҒ67 14in 90 109 0.094in Tin 1,300 RPM No — Fein —21VJ69 
7%in 24 189 0.102 in ?v&in 8,000 RPM Yes 1.05in Milwaukee 490875 Carbide Tipped for Thin Metal 

10 7 іп 28 18° 0.102in іп 7,000 RPM Yes 1.05 in Milwaukee 490888 9 in 48 109 0.078іп iin 3,380 RPM Мо 0.079in — Fein — 21VJ41 

16%віп 60 22° 0.114іп 1in  4,000RPM No 0.079 in Diablo 52ХҒ84 Carbide Tipped for Thin Steel / Carbide 

Carbide Tipped for Plywood 14in 90 109 0.094in Tin 1,300 RPM No — Fein — 21VJ70 
12in 60 09 0.095іп 1in 7,000 RPM No 0.065 in DeWalt — 3LA73 Cermet Tipped for Thick Metal 

Carbide Tipped for Ripping Aluminum, Ferrous Metals, Non-Ferrous Metals, Stainless Steel, Steel 

Plywood, Wood тіп 48 2° 0.075 іп %in 5,800 RPM Yes 0.063 in Diablo 54YR17 
10іі 24 15% 0.098 in “іп 8,000 RPM No 0.077 in Diablo 52XF73 Ferrous Metals, Stainless Steel, Steel 

Wood 12in 60 0*  0.083in Tin  1,800RPM No 0.071in Diablo 52XF51 


{in 24  15* 0005іп %in 7,000 RPM No 0.069in DeWalt 41К57 14in 72 0*  0.083in fin 1,800 ВРМ No 0.071in Diablo 52XF53 
10in 40 20° 0.098in “іп 6,000 RPM No 0.071in DeWalt — 1CRB2 Cermet Ti Tipped tor Thin Metal 


Cermet Tipped for Solid Stock Ferrous etals, stainless Steel, Steel 
Ferrous Metals, Stainless Steel, Steel 12 in ° 0.083 іп Тіп 1,800 RPM No 0.071in Diablo 52ХҒ52 
10in 50 0° 0.083іп 1in 3,000 АРМ № 0.071 їп Diablo 52ХҒ50 14in 80 0% 0.083in 1in 1,800 RPM No 0.071in Diablo 52ХҒ54 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Circular Saw Blades 
— > | Carbide Tipped 
vx Y 4” оникса "^ for Combination 
Piranha sm Cutting 
UT 4YK26 
et 2 
= Азу 
Carbide Tipped ) E. a 
for Solid Stock ) un m Carbide Tipped 
34NL91 for Ripping 
4PC50 


| DEWALT [f 2) вискеоескея 


Nail-Embedded Wood-Cutting 


Circular Saw Blades 


= 7000 rpm Max. Blade Speed 


These saw blades cut through wood that contains nails and other non-hardened 
metal often encountered in construction and demolition applications. 


Blade No.of Hook Cut Arbor Diamond Plate Item 
Dia. Teeth Angle Width Size Knockout Thickness Brand No. 
Came Tipped for Combination Cuttin: ng. 
6 V» in 20*  0.059in in No 0.039 in DeWalt 5VC84 * 
6 “іп 48 5° 0.096 in *42 in No 0.063 in DeWa 3FRD8 
7 Win 18 159 (0.071іп %in Yes 0.045 in DeWal 20GW22 T 
7 “in 18 209 0.071 іп іп Yes 0.047 in Black & Decker 4ҮК26 
Tin 24 18" 0.063in %in Yes 0.039 in DeWalt 53DR68 
Саши Tipped for Crosscuttin 
s д . 7 Yin 25°  0.061in %in Yes 0.039 in DeWa 483043 
Carbide Тірресі Metal Tipped pem ШЕН for ERU 
for Thick Metal for Soild Stock Сая 4 in 061in %in Yes 0.039 in DeWalt 483042 
arbide Tipped for Framing 
52х61 AKASI 1 in 24 25° 0.061іп %in Yes 0.039 in DeWa 483U41 
Carhide Tipped for Ripping 


5 Ye in 16 20° 0.059іп %ein No 0.039 in DeWalt 4PC50 


1 Tin 18 155 (.071іп in Yes 0.045 in DeWa 4NZ53 
DEWALT (WESTWARD тіп 20 259 (.071іп іп Yes 0.045 in DeWa 40252 


“Рк. of 2 ҮРК. of 10 


ы А 
Aluminum & Soft Metal E:T-N | Aeroquip 
Cutting Circular Saw Blades — Hose-Cutting Circular 
ese Diades cut through aluminum, Drass, copper, and other sort metals. Saw Blades 
Blade No.of Hook Cut Arbor Мах. Blade Diamond Plate Item x 
ш. [геп ES к a ti Size 5реей КпосКош Thickness — Brand No. These saw blades are used in hose chop Metal 
arbide Tipped for Solid Stoc : 
Aluminum, Ferrous Metals, Non-Ferrous Metals, Steel Saws to cleanly cut through soft rubber and Tipped 
Thin 54 5% 0.078 in 29%іп 5,800RPM No 0.375in Fei 343191 | Plastic hose and tube. » 19MR41 
Aluminum, Non-Ferrous Metals 
Бп 30 3" 0059m Жіп 7,000RPM No 0.038in DeWalt 30HJ79 pA AE A EP Plate Mam 
: 1 5 т 3 peed Thickness No. 
5%in 30 3 0.059 in 2552 іп 7,000 RPM No 0.039 in — DeWalt — 4LF42 Metal Tipped for Wire Braided Rubber Hose 
6 іп 36 39 0.059іп %in 7,000 RPM No 0.039in DeWalt — 5VC81 10in 45 10° 0.003in Уп 3.600 RPM 0.093 in 19MR42 
Тип 48 5" 0083in %п 4000RPM No 0.062in DeWalt 30HJ80 ite He te НЕ a PASE RP Ттт TOM BAT 
7¥%in 60 59 0.083in %in 4,000 RPM No 0.062in DeWalt 30HJ77 14 in 24 10° 0-125 in iin 3:500 RPM 0.125 in 19MR43 
9 in 48 109 0.086in 1іп 3,380 RPM No 0.087 in Fein 21VJ42 z d ` 
10 in 80 59 0.11іп %in 6,000 RPM No 0.098in — DeWalt 14К257 
12 іп 80 59 (Л11іп tin 4,800 RPM No 0.087 in DeWalt 5PGC7 DEWALT 
14in 100 5° 0.126іп 1in  4,000RPM No 0.098 in DeWalt — 30HJ90 
Aluminum, oe: Ferrous Metals, Plastic = 
10 in 5° 00981 іп 6000RPM No 007m Dewar awits | Plastic & 


Carbide Tipped for Thick Metal 
Aluminum, Brass, Copper, Fiberglass, LITE Ferro 


BI" o Gorr i — Diablo — 52XF61 Composite-Cutting 


10їп 80 0.09410 in 7,0008 

12 in 96 Ч ° 0.091 in 1in 7,000 АРМ 0.071in X Diablo — 52XF62 H 
Aluminum, Non-Ferrous Metals Circular Saw Blade 
7%⁄in 38 2° 0.083in %in 5,800 RPM No 0.087 in Diablo  53WC06 2 р 

i4in 100 7% 0.142in iin 5,000RPM No 0.118in Diablo 52ХҒ86 | Good wear resistance when cutting 
Este Tipped for Thin Metal i i i 
Gm 36. 3" 00/1 еш 8.000 RPM Мо 04471! Westward 24ЕМ37 | ‘rough plastic and composite materials, 

Rd in 64 Е E Ы 2. 083 in in 7000RPM No 0.063in Diablo 53wc05 | such as cement fiberboard and plastic- 
uminum, Non-Ferrous Metals, Plastic j 

10 in '80 59 0.11іп %in 7,000 RPM No 0.087 in Westward 24EL75 laminated products. 

12 in 80 5°  Q.1iin tin 6,500 RPM No 0.087 іп Westward 24ЕМ05 Blade No. of Hook Cut Arbor Max. Plate Item 
Metal Tipped for Solid Stock Dia. Teeth Angle Width Size Blade Speed Thickness No. 
Aluminum, Non-Ferrous Metals Carbide Tipped for Aluminum, Non-Ferrous Metals, Plastic 
7¥%in 68 159 0.086 in %in 7,000RPM Yes 0.05 in DeWalt 4КХ53 12 іп 96 5? 0.102in  1in 4,800 RPM 0.079 in 1CRB8 
Fiber Cement-Cutting 


Circular Saw Blades ЁЛ 110” (amos Р 


These saw blades cut through fiber cement panels such as Hardie board and Durock. They 
have have a low tooth count to help reduce silica and other dust when cutting. Poly-crystalline 
diamond (PCD) teeth cut through hard, abrasive material that cannot be cut using standard 
carbide blades. Fiber-cement board is used for backing panels and exterior siding. 


Blade No.of Hook Arbor Max. Diamond Plate Item 

Dia. Teeth Angle CutWidth Size Blade Speed Knockout — Thickness Brand No. 
Carbide for Solid Stock 

4% in 24 20° 4.5 іп 36 in 5,000 RPM No — DeWalt 55KH80 
Carbide Tipped for Fiber Cement 

10in 6 10* 0.079in іп 7,000 RPM No 1.05 in Milwaukee 490896 

12 in 8 10"  0.079in E in 7,000 RPM No 1.05 in Milwaukee 490897 

7 Yin 4 10° 0.071in Жіп 8,000 RPM Yes 1.05 in Milwaukee 490895 1 А А 
Poly-Crystalline Diamond (PCD) Tipped for Fiber Cement Carbide Tipped Poly-Crystaline 
Tain 4 10°  0071in %in  12,000RPM Yes 0.051 in Diablo  52ХҒ89 for Fiber Cement Diamond (PCD) 
Tin 4 125: 007111 in 7,000 RPM Yes 0.055 in DeWalt 53DR69 490R95 Tipped for Fiber Cement 
Poly-Grystalline Diamond {PCO}, Tipped for Thin Metal 53DR69 

4% 4.5in іп 5,000 RPM No — DeWalt 55KH81 
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Portable Band Saws, Cold Saws & Chop Saws 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


400 ; ву Ргітагу 
H дике i Material Teeth Нет Pkg. 
Morse М Applicati 
7 ) pplication perInch Brand No. Qty. 
[t THE M. K MORSE COMPANY | DEWALT | WES; TWARD Standard Cut Blades 
32 7 in Blade Length 
Portable Band Saws and Blades Compact Meta Westward 46ТХ86 3 
: . 4FTJ2 Meta 24 Westward 46TX94 3 
= V?" blade width = 0.02" blade thickness Metal 14/18 Westward 46TY02 3 
| ў Stainless Steel 14/18 Morse 401147 3 
Corded, handheld saws cut pipe, conduit, threaded rod, and struc- | 35% in Blade Length | 
tural el ts. Th blade that rotat dt heels t Primary Meta Milwaukee 4PAA9 3 
ural elements. Гпеу use a biade that rotates around two wheels to Material ^ Teeth Item Pkg. Metal 14 Westward 46TX90 3 
make clean cuts and preserve threads when cutting threaded rod. Application perinch — Brand Мо. Qty. Meta 18 _ Westward 46TX88 3 
ы p шпа threaded Deep Cut Blades Stainless Steel 8/10 — Milwaukee 494F45 3 
Number 44 75 in Blade Length Stainless Steel 12/14 Milwaukee 494F53 25 
Blade SFPM of Speed Item Metal 1418 . Morse 784K61 3 Deep Cut Blades 
Length Range Settings Current Includes Brand No. Metal 14 Milwaukee 1Y956 1 44 75 in Blade Length 
Compact 3 % in Round Cutting Connelly Compact Blades Metal 10/14 Milwaukee 1Y966 3 
35 % in 200 to 360 4 OA Carrying Case — Milwaukee 4ҒТ/2 21 in Blade Length ; Meta 14 Milwaukee 1Y957 3 
Deep Cut 5 in Round Cutting Бапай Metal 18 Milwaukee 21U674 3 Metal 18 Milwaukee 1Y960 3 
0 to 380 4 11.0A Tool Only Milwaukee 100924 Stainless Steel 12/14 Milwaukee 494F49 3 Meta 14/18 Milwaukee 3ZX11 3 
447% in 100 to 350 5 10.0A Blade, Hex Wrench DeWalt 3GRF7 28 1% in Blade Length Metal 24 Milwaukee 1Y963 3 
300 to 380 2 110A Tool Only Milwaukee 100926 Stainless Steel 1014 — Morse 401144 3 Stainless Steel 14 Morse 4Х480 3 
300 10 380 2 110А Carrying Case Milwaukee 100927 Stainless Steel 14/18 Morse 401145 3 Stainless Steel 18 Morse 4GY70 25 
BAILEIGH Е paxe | 
JET Tj PALMGREN Blade 
Dia. - Мо. of Item I 
3 Cold Saws and Blades {ish Тесіп. Brand No. А 
йа. i Solid Stock 
4 These saws have toothed High- speed saws cut plastic, i4in 60 Palmgren 5TPA4 Takita! $ I" 
blades and make precise cuts aluminum, and other non- 147 іп 100 Dayton 499F55 i f; 
i i Thick Metal 
in metal. Coolant keeps the ferrous metals at high speeds. 14in 120 Palmgren STPAS Ko) 4 
High-Speed blade and workpiece cool Low-speed saws spin at lower “Thin Metal |DEWALT | 
5 i inh: à inh- 10 in 180 Palmgren 5TNZ8 
31XU77 during high-volume cutting speeds than high-speed saws i4in —220 Palmgren STPA2 | E T«M | Aeroqui — 
: А eroquip 
applications in metal fabrica- and cut steel, stainless steel, 14% in 220 Dayton 499F57 
i i 14 in 280 Palmgren 5TPA1 
tion and machine ud and other ferrous metals. i4 in 280 Dayton 40958 Chop Saws 21VJ43 
Round Cut 

Blade А Capacity Ann Blade 5 Mfr. Item = Toothed Blade 
High Speed Cold gole peed 0 Deg. ize Mounting Holes Voltage urrent Brand Model No. Make straight cuts in metal. These saws 
IN Materia, БОО RPM 6i Ti 32 220V AC 25A Вайіеї CS-400AV — 31XU77 have а fence to support the workpiece, 
капа Material Fi i n mm аге оп and they adjust for angled and miter cuts. 

13 7іп  1,/50RPM,$500RPM — 400 ain 2/11/63 220V Ар 12A,24A МЕТ 414203K  36VD91 They spin at a lower rpm and produce 
13 іп  1,750RPM,3,500RPM — 4 ^in 1 “in 2/11/63 440V Al 12A,24A JET 414207K 36/93 ; ; 

Тап — . 3,200 RPM 4%іп iin 32mm 220V AC 16A вайеідп С5-355М 31XU78 | 1685 sparking than cut-off saws, which 
Semi-Automatic ШЕШЕСІ 4зі Ti 32 220V AC 16A Bailei CS-355SA  31XU76 reduces Ngat:Duildup VIERTE bade and 
Low Speed ‘Ones an m mm arena workpiece. Hose chop saws cut through 
Automatic Material Feed rubber and plastic hose. 

14 96 in н pz 10 20 REM б 5%in 1%in 2/11/63, 2/8/45 230V AC 16A Dayton — 499F53 499Е53 A 
Е 5 à Nr А А "m Round Cut Мах. 

17 in RPM, 120 RPM 41%віп 1%in 32mm 220V AC 30A Baileigh CS-475AV 31Х078 Blade Capacity Blade Item 
Manual Material Feed Dia. © 0 Оед. Speed Brand No. 

10 in 44 RPM 234i iin 2 [8/45 110V AC 20A Dake 974250 40Ғ065 Chop Saws | i 

itin 54 RPM 3wWin {in 32mm 110/ AC 25A Baleigh  CS-2/5EU 31Х068 12іп 4%in 1,500RPM Skilsaw 48КН92 

12 № in 22 RPM, 44 RPM 3%in 1 йіп 2 /8/45 220V АС/440/ AC 20А Dake _ 9743152 444Ғ29 12in 4 іп 1,700 АРМ Makita 16081 

14 іп 26 RPM, 52 RPM 4%п 1%іп 32mm 220V AC 10.5A Baileigh — CS-350P — 31XU73 14іп 5%in 1,300RPM Fein 21/43 

14 іп 40 to 80 RPM 4%in 1 in 2/11/63, 2/8/45 230V AC 10A Dayton — 499F51 499Ғ51 14іп 5%sin 1,300RPM DeWalt 4Ү117 
Semi-Automatic Material Feed Hose Chop Saw 

14 in 20to 105 RPM 4%in iin 2 18/45 220V AC/A40V AC — 20А Dake 974355-2 40Ғ069 n А Еаїоп 

17 in 4010 240 RPM 4'Wsin Yin 32тт 220V AC 27A  Baileigh CS-C4855A 31XUB1 Мі 2/7010 3,500RPM детодуір 19MR40 

Max. Round Cut Miter 
a mw сш 
rakita! JET BAILEIGH Blade Blade Capacity Angle Item 
metabo 117471 WET Dia. Speed @ODeg. Range Voltage Current Brand No. 
H Benchtop 
Cut-Off Machines 14in 3,800RPM 4/іп Oto45° 120VAC 15A Makita 140141 
x i -ri i 14іп 3,800RPM  5in 01045  120VAC 15A Makita 53YK07 
Benchtop " Continuous rim abrasive blade 14іп 4100RPM 434in -15to45° 240VAC 15А Metabo 38D142 
38D142 Make straight or angled cuts in metal alloys and НЕДЕ mm = pes m E 
А i i izak in 4, віп Р е 
other hard materials in machine shops, fabrication, 12in 4200RPM 4 sin — 909 — 240VAC 14 A Jet 537056 
and maintenance applications. 14іп 4,300RPM 4%in  0to45* 220VAC 20А  Baileigh Industrial 31XT81 
Abrasive Arbor 
Wheel Hole Item 
Diameter Size Thickness Abrasive Material Max. RPM Series No. 
Type 1 mu 
5LTZ8 orton : : : 2 
10і 1Иіп  0.06in Aluminum Oxide 6,110 RPM A60 2D759 
12 in lin  0.1094in Aluminum Oxide 5,095 RPM Gemini 6A104 
12in Tin 0.125 in Aluminum Oxide 5,095 RPM Gemini Long Life 64102 
141 à я Я я B Gemini Free Cut 
pue in lin  0.0937in Aluminum Oxide 4,365 RPM Chopsaw 25UA10 
AIT 1411 Tin  0.0037in Aluminum Oxide — 4,365 RPM Gemini 6А105 
14 in Tin 0.1094in Zirconia Alumina 4,365 RPM Ешенге Free Cult 33N336 
- 14 іп 1in 0.125 in Aluminum Oxide 4,365 RPM emini Fast Cut 3WW22 
Abrasive Cut-Off Wheels i14in din 04125іп Aluminum Oxide 4,365 RPM Gemini Long Life 6A103 
= " " а 14 іп 1in 0.125 in Zirconia Alumina 4,365 RPM BlueFire 33N521 
Diameter 10" to 20" Dia. 14in 20mm 0.125in Aluminum Oxide 5,400 RPM ОИ 4DDX1 
i j i i j icati 14in 20mm  0.125in Aluminum Oxide 5,400 RPM Gemini Metal 12V887 
Have various types of abrasive material for multiple cutting applications. 4 in 20mm 0.225 n Silicon Carbide 5 400 RPM Gemini Ductile AL 
m ] À — Я А in in i in uminum Oxide ү emini 5 
Aluminum Oxide—For cutting and grinding ferrous metal, gray iron, stainless, Tein {Tin 0.125 in Zirconia Alumina 4.800 RPM NorZon Ill 6PL31 
nonferrous materials, aluminum, and pipeline. 16in tin  0.125in Zirconia Alumina 4,800 RPM NorZonlllFastCut —5VYN5 
16in 1іп  0.1562in Aluminum Oxide 3,820 RPM Gemini Long Life ^ 5A930 
Zirconia Alumina—For aggressive material removal on stainless steel. 02001 a A in Aluminum Oxide 2,770 RPM  GeminiFastCut — 3WV70 
ili Я i ? : 4in Tin 0937 in Aluminum Oxide 4,400 RPM Iron Worker" 5LTZ6 
Silicon Carbide—Suitable for cutting nonferrous materials. | | i4in tin 0.0837 in Aluminum Oxide 4400ВРМ Stud King(R) 81175 
Ceramic—Use for fast cutting on almost all materials, including stainless steel, 14in iin  0.0937in ^ Aluminum Oxide 2410 RPM — EZ-Chop Attacker(R a 51179 
ild steel. and aerospace alloys 14in  1in  0.0937in ^ Aluminum Oxide 0 RPM EZ-Chop(R) 51174 
mild Steel, еговр ys. {4in Тіп 0.0937 in Ceramic 2 EN RPM Saitech Steel Worker(R) 51178 
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POWER TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Bandfiles, Sanders & Planers 


3LJ30 


Bandfiles 


Quickly grind and deburr ends of metal stock. Also 
blend, clean, polish, surface, and condition. 


G 
DYNABRADE 


Amps Tool Tool Mfr. Item 
Belt Size Features @ 120V Length Weight Includes Brand Model No. 
Va'-to-3/4" х 18'-to-24" В — 7A 1 — — Dynabrade 10610 11X738 
" " 1% in x 18 in Arm Capacity, i 3 Position Side Handle, Double Insulated, j г 
Vo" x18 56 to 11 in Spindle Thread 5.5A 18 in 6 Ib | On/Off Paddle Switch Milwaukee 6101-6 3LJ30 
Y'-t0-3/4 x 18" Sanding Head Pivots 360° бА т - 40610 £1904 Contact Arme (8) 1203 Contact Arm and 11202 pynabrade 40611 25H831 
" p 17 in Dust Collection Port, ; Multi Position Side Handle, 2 Ea 40, 60, i 
1%'x21 Exposed Front Pulley 5A 1Sin 466 80, 100 And 120 Grit Abrasive Belts Makita 9031 1GUB9 


aN 
«c 
SKIL « 
Belt Sander 


Feature gear and belt drive, and flush sand capability. 


No-Load Tool Tool Mfr. Item Drywall Sander DEWALT 


Belt Size SFPM* Amps Features Length Wt. Model No. m 
Auto Track Belt Alignment, Built- = 9" Pad 
3inx in Vacuum Port, Clear View Dust А 1 16.5" Power Cord 
18 in 1050 6.0A Canister, Micro-filtration, Pressure 12%in 6.410 7510-01 19M482 
Control Technology, Single Lever No Load Tool Mfr. Item 
Belt Changes, Soft Grip RPM Туре of SandpaperSpeed Type Length Model No. 
*Surface feet per minute. 2400 Hook-and-Loop Variable ^ 63in DWE7800 ^ 60NP22 


Random Orbit Sanders Ө BOSCH [DEWALT 7777771 
Orhits Type of Tool Mfr. Item 
Pad Size рег Min. Amps Sandpaper Features Length Tool Weight Brand Model No. 
Corded Sanders 
4% in 12000 20А 14 Sheet Microfilter Dust Canister with Screw-Off Cap, 


x4 in Precision-Machined Aluminum Sanding Plate 10 in 2.7 Ib Bosch 65520-40 48XYT3 
4% inx Improved Paper Clamp, Locking Dust Port System, i 
39RV98 4% іп 12,000 24А YA Sheet Low Vibration, Rubber Overmold Texture 10 іп 2.7 Ib DeWalt | DWE6411K 39RW05 
Po 13500 20А YA Sheet Counter-Balanced Low-Vibration Design, Dual-Plane Qin 2.310 Porter Cable 380 6XZU1 
4% inx Improved Paper Clamp, Locking Dust Port System, я 
4 ^in 14,000 23A YA Sheet Пон Vibration, Rubber Overmold эше 10 іп 2.8 Ib DeWalt DWE6411 39RW26 
А етү ontrolled Finishing System Maintains Pai Р 
5in 12,000 1.9A Ноок-апа-Соор Speed, Dual-Plane Counter-Balanced Fan 11in 3.0 lb Porter Cable 382 6XZU2 
Sin 12,000 3.0A Ноок-апа-Соор A А 11 їп 2.9 Ib DeWalt — DWE6421 39RW24 
біп 12000 30A Hookand-Loop Dust Sealed Switch, Improved Dust Collection, — ffin 5.9 DeWalt —DWEGA2IK 398095 
Sin 12,000 3.0A PSA - И . 1iin 2.9 Ib DeWalt — DWE6420 39RV98 
24T879 Sin 800210 зод  Hookand-Loop Vs DRE. RUSO DURO КОНЕ ом Міп — 291b DeWalt  DWEG423K 39RW15 
5in Oto 3700 60А  Hook-and-Loop Adjustable Dust Shroud, Variable Speed Trigger Dial — 9 ў in 4016 DeWalt DWE6401DS 247879 
бп 4000 отд | b 


10.000 Hook-and-Loop Lock On Button, Speed Contro! 12 V in 5.2 Makita BO6030 14Е072 
А 250010 Compact Lightweight Design, Two i 
6in 6800 45A PSA Position Removable Side Handle 11 ^in 71b Porter Cable 7346SP 530879 
Тіп 000 тод PSA Lock On Button, Side Handle ёип 46lb Майа  GV7000C 6ВА91 
— Sander Accessories 
КЕШЛ Grinder And Polishers With %-11 Thread Mount, Sander Makita 743025-8 6RA94 


6XZU1 7" Diameter Rubber 


Back Up Pad Grinder And Polishers With 56-11 Thread Mount, Sander Makita 192978-2 6ВА95 
Handheld Planers Ө воѕсн [ШЕ] 7777771 
в һ Тоо! Тоо! 
ose. W Depth of Amps Length Weight Міг. Item 
S9RY32 (in. Си (іп.) NoLoad RPM © 1200 (іп) Includes (Ib. Мой! Мо. 
Handheld Planers 
Bosch . 
3%in Vein —16500RPM 65 11'%2in 21806 ЖЕЛИ ЖЕЕ TM] үсе; КЕЙ 6.3 Р11632 36WH96 
зип ein 16500RPM 65 11%in ax ТЕШИКТЕ Bag, 6.3 PL2632K 39RY32 
DeWalt 
1 А А 2 High-Speed Steel Blades, Blade Depth Setting Gauge, 
3 in Ye in 17,000 RPM 55 11 Жіп Blade Resharpening Tool, Rabbeting Fence, Socket Wrench 6 D26676 5МАК0 
1 А ; 2 Reversible Carbide Blades, Blade Depth Setting Gauge, 
3 “in Ye in 17,000 RPM 55 ШЕШ Dust Adaptor, Kit Вох, Rabbeting Fence, Socket Wrench 6 026677К SNAKI 
3V%in  Yein 15,000 RPM 70 12 V^ in 2 Carbide Blades, Carry Case, Rabbiting Fence 6.6 DW680K 5VC66 
Makita 
3Vin  Y$in 17,000 RPM 6.5 Tin Blade Gauge Set, Blade Set, Case, Wrench 5.7 КР0800К 14F142 
1а 
3%in Sein 16000RPM 75 11% Gauge,(1) Socket Wrench, (4) ( ДЕЛЕ 73 KPO810 14F143 
4%in “ein 16,000 RPM Lo 14 іп Blade Gauge Set, Blade Set,, Wrench 9.3 19128 140128 
4%in — Yin 15,000 RPM 96 131/2іп Blade Gauge Set, Blade Set,, Wrench 11.4 1002ВА 14H007 
6 Жіп Me in 15,000 RPM 1099 20%іп Blade Gauge Set, Blade Set,, Wrench 19.8 1806B 140127 
DeWalt Accessories 
Makita Carbide Replacement Blades, Pk. of 2, For Use with No. 5VC66 DW6654 4Т661 
14F142 HSS Replacement Blades, Pk. of 2, For Use with No. 5VC66 DW6655 1РХ40 
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POWER TOOLS 
Polishers & Heat Guns 


Polishers DEWALT 


For additional polishing bonnets and pads, go to 
Grainger.com. 


Random Orbital—Feature random, swirl free 
polishing action and suitable for cleaning and polish- 
ing vehicles, glass products, medical equipment, 
precision instruments, precious metals, and copper. 


Right Angle—Models have their polishing head 
90° to the tool body for working in corners, between 
surfaces, and in other tight spaces. 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


Wet—Use water for the wet polishing of 
granite, marble, and other types of rock. 
53GK14 has a constant speed that auto- 
matically adjusts the motor strength for a Random 
constant and consistent RPM regardless of E 
the pressure applied to the tool for better 

polishing results. 


А Spindle Item Right Angle 
Pad Size Мо Load RPM Amps Speed Type Thread Size Brand No. Polisher 
Random Orbital Polishers 
біп 2,50010 6,800 45А Variable Vie -24 Porter Cable 3MUX6 10F050 
Right Angle Polishers 
7 in, 9 in 0 to 3,500 12.0A Variable 98-11 DeWalt 13J066 
9 in 500 to 1,500 15.0A Variable 58-11 Fein 54FH29 
10 in 900 to 2,500 12.0A Variable 98-11 Fein 10F050 
Wet Polishers 
4 in 1,000 to 4,500 8.0A Variable 98-11 Hardin 19TA94 
5in 3,700 74A Constant 38-11 Flex North America 53GK14 
Item 
Description Attachment Type Dia. Thickness For Use With Brand No. 
Polishing Bonnets and Pads 
Wool Polishing Bonnet Elastic Band Тіп 1 іп 7 in Backing Plate — 12U063 
Wool Polishing Pad Ноок-апа-Соор 7 Ф іп 1% 1п 6% in Backing Plate — 120069 Қ 
Foam Polishing Pad Hook-and-Loop — 8in 1%in 6 іп Backing Plate = 12U070 Wet Polisher 
Compound Pads 53GK14 
Wool Polishing Pad Hook-and-Loop 7 “іп 1 %in 6% in Backing Plate = 12U071 
Foam Buffing Pad Hook-and-Loop — 8in  132in 6% in Backing Plate — 120072 


fus A ШЕМ ЕН УУЛГА 


Surface Temperature Control 


Pistol-Grip Heat Guns 


a Plug type: Two-prong 
Variable temperature heat guns can automatically 


adjust their heat output to reach the target temperature 
required at the surface to heat, dry, or soften materials. 


Their sensor measures the temperature of the work 
surface rather than the temperature of air leaving 
the gun to help prevent scorching and overheating of 


е қ 20445 406Р81 206231 
temperature-sensitive materials. 
LCD Item 
Temperature Range Air Volume Display Current Includes Brand No. 
Dual Settings 
570 ° to 1,000 °F 14.8 cfm No 11.6 A Bare Tool Milwaukee 62360 
Variable Settings 
100 ° to 1,040 °F 14.8 cfm No 11.6 A Bare Tool Milwaukee 20445 
120 ° to 1,100 °F 16 cfm No 13A Cone Nozzle, Fishtail Surface Nozzle DeWalt 5JNK5 
14mm Reflector Nozzle, 20mm Reducer Nozzle, 39mm Reflector Nozzle, 75mm Reducer Nozzle, 9mm Steinel 406Р83 


120° 10 1,150°Е 404 Yes — 133A Вей 
10.6 cfm Yes 12.5А 


120 ° to 1,200 °F 13 cfm Yes 13.3 A 


17.7 cfm Yes 13A 
17.7 cfm Yes 13A 
9 cfm No 10A 
9 cfm No 10A 


150 ° to 1,100 °F 
250 ° to 1,000 °F 


MASTER 


APPLIANCE 


Pistol-Grip Heat Gun 
for Polyolefin and 
PVC Shrink Wrap 


= Plug type: Three-prong 

Corded heat gun has a single temperature setting 
that generates high-temperature air and directs 

it through a nozzle to shrink wrap packages. The 
low-velocity air flow helps prevent components from 
blowing around the workstation. Includes an adjust- 
able heat gun stand and a heat shrink attachment 
that eases applying heat shrink wrap to packages. 


(16) Welding Rods, (2) Wire Mesh, 20mm Reducer Nozzle, 9mm Reducer Nozzle, Auto Body DVD, Auto 


ucer Nozzle, Auto Body Welding DVD, Carrying Case, HL Scan, Plastic Welding Rods, Welding Nozzle 
Bare Tool Milwaukee 5РР84 


Body Repair Guide, Carrying Case, HL Scan, Soldering Iron, Temperature Guard, Welding Iron Steinel 406P81 
(10) Additional Accessories, Cone Nozzle, Fishtail Surface Nozzle, Kit Box DeWalt 206231 

Cone Nozzle, Fishtail Surface Nozzle DeWalt 5JNK6 

Bare Tool Westward 4HWK1 

Concentrator, Pin Point Concentrator, Reflector, Spreader, Storage Case Westward 4HWK2 


Pistol-Grip Heat Gun 
for Polyethylene 
Shrink Wrap 


» Propane fueled 


Variable temperature settings and 
generates high-temperature air and 
directs it through a nozzle to shrink 
wrap packages. The two-speed fan 
allows for more control in handling 
shrink wrap. Dual in-line safety fuses to 
protect both user and machine. Includes 
a 25-ft. hose and regulator. 


Maximum Temperature Item Minimum Maximum Item 
Temperature Range Air Volume Current No. Temperature Temperature No. 
650 °F 650 °F 3.8 сїт 2A 5PYR3 600 °F 1,000 °F 5URU8 
738 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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POWER TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Heat Guns & Heat Blowers 
Standard Pistol-Grip MASTER ST EINEN nakita! | 

Heat Guns алала | | 

Pistol-grip allows users to squeeze the trigger as they grip the tool and direct high-temperature air onto od Si 210 

materials to heat, dry, or soften them. They provide ergonomic handling іп a range of positions on vertical 54XY04 


and horizontal surfaces. Heat guns can be used to install heat shrink tubing, shape PVC pipes, strip paint, 
and activate adhesives. 


LCD Item 
Temperature Range Air Volume Display — Current Kit Contents Brand No. 
Sina Пепрвгаївге Setting 
ree-Prong 
27 cfm No 5A 1) Bare Tool, n Stand Master Appliance 54ХҮ01 
400 °F тот No 5A үл ШЕТІ ЭА Stand" Master Appliance 54ХХ99 
650 °F 3.8 сіт No 45А (1) Bare Tool, (1) Attachment, (1) Stand Master Appliance _ 5Нб24 
27 cfm No 12A 1) Bare oot) Stand Master Appliance 54XY05 
800 °F 27 cfm No 12A ў ped IR TD Sn" Master Appliance 54ХҮ04 
1,000 °F 16 cfm No 11A uU Bare Tool, (1) Stand Master Appliance 5РҮР5 
27 cfm No 14.5 А ) Bare Tool, M Stand Master Appliance 54ХҮ09 
1,200 °F 27 cfm No 145A W Bare foc m Ch Stand" Master Appliance 54ХҮ08 EE 
ariable 
1,400 °F 27 cfm No 18.5A OF Bare Tool, (1) Stand Master Appliance 54ХҮ14 T 
Variable Temperature Setting EEUU 
Two-Prong 
7 cfm No 10A (1) Bare Too Master Appliance  333HD2 
o e (1) Bare Tool, (4) Attachments, (1) Flat 
110 ° to 930 °F 7 cfm No 10A Metal Scraper, (1) Scraper Handle with Master Appliance — 333HD3 
3 Interchangeable Scraper Blades 
im obo m Шы mm 
120° to 1,100 °F --4 tm No 12А (1) Bare Tool, (4) Nozzles Steine 406P86 
4 cím No 13.2A (1) Bare Tool, (5) Nozzles Steine 406P85 
120 ° to 1.150 °F 4 cfm Yes 13.3 A (1) Bare Too! Steine 406P77 
d 4 cfm Yes 13.3A (1) Bare Tool, (5) Nozzles Steine 406P84 
120 ° to 1,200 °F 4 cfm Yes 13.5A (1) Bare Tool, (5) Nozzles Steine 406P82 
122? to 1,022 °F 7 сіт Мо 13A (1) Bare Tool, (1) Stand Makita 55FD08 
122 ° to 1,292 °F 13 cfm Yes 14.6 A (1) Bare Too Steine 406P75 
140 ° їо 1,050 °F 154сіт No 117A (1) Bare Tool, (2) Nozzles Steine 244397 
176 to 1,202 °F 13 cfm Yes 13.3 A 1) Bare Too Steine 406P76 
572 ? to 932 °F 8.5 сїтї No 10.8A 1) Bare Too Steine 406P80 
n dis 950 °F 15.4 cfm No 10.8 A (1) Bare Too Steine 24A395 
ree-Prong 
27 cfm No 145A a 1) затв 199; Гу Stand Master Appliance 54ХҮ11 
100 ° to 1,200 °F are Tool, ttachments, ; 
27 cfm No 14.5A (1) Carrying Case, (1) Stand Master Appliance 54ХҮ12 
4 cím Yes 11A Vn Do 2) Attach nente ^ Master Appliance 5PYL9 
4 cfm Yes 11A (1) Bare Tool, 1) Stand Master Appliance 32001 
130 ° to 1.000 °F 4сіт Үв5 11А a (ботен, ү! ТИЛ 5, Master Appliance 32.02 
' 16 cfm No 11A (1) Bare da Master Appliance — 3KH79 
16 cfm No 11A (1) Bare Tool, (1) Attachment, (1) Stand — Master Appliance 6МЕ97 
16cm ^ No 11A (T) Bare joe Ta 5, Master Appliance — 6NE91 ў 
16 cfm No {TA (1) Bare Tool Master Appliance 3W771 oe аг 
500 ° to 1,000 °F 16 cfm No 11A (1) Bare Tool, (2) Attachments, Master Appliance 6МЕ92 (Stan own) 


54XY12 


(1) Carrying Case 


220-240VAC Pistol-Grip Heat Guns ТЕТЕ! 


= Plug type: Three-prong 

Run on higher voltage for use in facilities that operate equipment on 220 to 240VAC power. They generate 
high-temperature air and direct it through their nozzle to heat, dry, and soften materials. Pistol-grip allows 
users to squeeze the trigger as they grip the tool and direct high-temperature air onto the material. They 
provide ergonomic handling in a range of positions on vertical and horizontal surfaces. Can be used to install 
heat shrink tubing, shape PVC pipes, strip paint, and activate adhesives. Variable Temperature Setting 
heat guns allow a range of temperatures for a variety of tasks. 


Item 
Voltage Temperature Range Air Volume Current Kit Contents No. 
Single Temperature Setting 
400 °F 27 сіт 3A (1) Bare Tool, (1) Stand 54ХҮ02 
220V AC 800 °F 27 cfm 6A 1) Bare Tool, (1) Stand 54ХҮ06 Я 
1,200 *F 27 cfm 9A 1) Bare Tool, (1) Stand — 54XY10 Single 
230V AC 1,000 *F 16 cfm 62А (1) Bare Tool 31CE99 Temperature 
Variable Temperature Setting 54XY10 
220V AC 130 ° to 1,200 °F 27 cfm 9A ) Bare Tool, (1) Stand 54ХҮ13 
230V AC 130 * to 1,000 °F 16 сіт 62А (1) Bare Tool 31CF05 
500 * to 1,000 *F 16 сіт 6.2A (1) Bare Tool 31CF03 
Heat Blowers MASTER 
= Air volume: 47 cfm = Plug type: Three-prong 
The larger barrel and more powerful motor produce a higher 
volume of hot air for greater surface-area coverage and 
more rapid action than heat guns. These heat blowers gener- ^ Temperature : Item 
А * a a Р Range Current Ки Contents No. 
ate high-temperature air and direct it through their nozzle 120V AC 
to heat, dry, and soften materials. Their built-in stand allows 300 °F ПА (4) Bare Tool, РУВО 
b ы ї 500 °F 14А Stand ` 47111 120V AC 
mounting on equipment and conveyor lines for hands-free, 750 °F 18А (1) Stan 47118 CET 
continuous use in industrial applications such as molding 240V AC. ЭУЕ SPIRI 
plastics, shrinking sleeves on wires and harnesses, applying 500 *F 73A (1) Bare 100, ТҮМЈ9 
shrink wrap film and bands, and drying ink or paint. 750 °F 9.4A (1) Stan SPYR2 
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POWER TOOLS 
Magnetic Drill Presses & Annular Cutters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Power 
Slugger Я Drillin Down 
Compact Тїш шщ Variable Capacily Drill Feed Coolant Item 
Electro Magnet by ЕН) [d a eed  inSteel ауе! Current Included System Brand No. 
40LJ21 mpact Magnetic Drill Presses 
Magnetic Drill Presses бы jo аи а 
Speed 1M%in = 3%e6in 11A No Yes Fein 793LG1 
These drill presses rotate annular cutters or -Electro Magnet Туре 
other bits to make holes іп structural steel, variable 1 zn 20 ЗА 10 Wes E uager By Fein ARYNS 
" : 8 4 
l-beams, pipe, and other metal workpieces. Speed — i; 4%in — 10A No Yes DeWalt 163K54 
Their magnetic base sticks to ferrous metal Permanent Magnet Type 
s ui Sein 84А Ко Yes Slugger By Fein 61KL87 
surfaces and holds the drill in position as ae thin Bein 92A No Yes 5 sr By Fein 61KL89 
the cutting bit feeds into the material. Drill aise We ar m EAS 13A — Yes Yes Milwaukee 401,22 
presses are corded to allow long run times imum) Magnet Type 
for repetitive tasks. Compact presses fto — uc yn DR ZAA Ча eas — 
Large ighter spaces and have enough power an Тіп 10 п 95А No Yes Slugger By Fein 472016 
Permanent sufficient drill travel for most drilling applica- ^ variable 1 EU Тит ТА No Tus 5 uoger By Fein SS 
: 4 Е 
Magnet tions. Large presses have a more powerful Speed —5 in 12% in 11A Yes Yes Slugger By Fein 20UH22 
61KL86 motor and longer drill travel (stroke) than Tin 12%п 12A No Yes Slugger By Fein 20UH23 
ae 5 Permanent Magnet Type 
compact models, drill into harder materials, —"Varapis — 2in 10 iin 106A No Yes Slugger By Fein 61KL86 
and accept longer bits to drill deeper holes. Speed 3 in itin 142A No Yes Slugger By Fein 61KL88 
Qe Annular Cutters ‘aol? 
шола | ж and Sets LL a 


Install into magnetic-base drills, drill presses, and milling machines 


Carbide-Tipped Cobalt High-Speed One-Piece Two-Piece - Y i 
415H55 4KYK4 Steel Alternate-Tooth Alternative-Tooth to make smooth-walled, burr-free holes in one pass. They use less 
3TY49 Carbide Carbide power, create less torque, produce fewer chips, and drill to closer 
482627 4AK56 tolerances than standard twist drill bits. 
Max. Max. Max. Max. 
Cutter Cutting Pilot Pin Item Cutter Cutting Pilot Pin Item Cutter Cutting Pilot Pin Item Cutter Cutting Pilot Pin Item 
Dia. Depth Included _ Brand No. Dia. Depth Included ^ Brand No. Dia. Depth Included ^ Brand No. Dia. Depth Included ^ Brand No. 
Carbide-Tipped Annular Cutters T 2" No Milwaukee | 3HY33 T 2" No = 4THE2 2p 2" No Slugger 30Е030 
for Toughest Materials er 2" No Milwaukee | 218644 15 2" Yes Slugger | 52JJ66 2 2 No S ugger 30ED31 
Bright (Uncoated), Weldon Flat Shank Tw 7 No Milwaukee |21R645 — 1/6 1" Yes Slugger | 52JJ40 3 27 No Slu ugger 30ED33 
5%' 2 No Milwaukee | 415Н55 TE 2" No Milwaukee | 21R651 1 yw 2" No 4THES One-Piece Alternate-Tooth Carbide- 
т т т 1%" 2" № Milwaukee | 218653 Т" 1" № — 4ТНА2 Tipped Annular Cutters 
> M лу Tw 2 No Мацае DN 1 02 No — (ATHEA Bright (Uncoated), Straight 
Tg 4" No Slugger | 20VH37 РИ 2 Milwaukee | 218659 1 Ж 2 Yes Slugger | 52JJ68 with Three Flats Shank 
U^ РД No Milwaukee | 415H59 Bright (Uncoated Weldon Flat Shank 1 Ж 1 : No — 4THA4 Yer o Ww Yes Milwaukee | 482627 
T 2r No Milwaukee | 415H61 y Т Slugger | 52JJ30 A ІН Yes Slugger | 52JJ43 He 2 Yes Milwaukee | 3Y170 
Te 7 No Milwaukee | 415H62 Ж 2' Yes Slugger | 52JJ57 ти 2 No — ДТНЕб Her 2" Yes Milwaukee | 3Y172 
TW 2" No Milwaukee | 415H63 x ih No — 4TGZ1 uA 2 Yes Slugger | 52JJ70 Js 2" Yes Milwaukee | 482628 
JW 2" No Milwaukee | 415H65 yp T Yes Slugger | 52JJ31 WA 3 No Slugger | 30EE05 The 2 Yes Milwaukee | 482629 
qw 2" No Milwaukee |415H69 20-2 Yes Slugger | 924458 199 2 Yes Slugger |5271 Two-Piece Alternate-Tooth Carbide- 
2" 2 No Milwaukee 415974 Ve T No — 4TGZ2 HA Ш Үеѕ Slugger | 52JJ45 Tipped Annular Cutters 
Dy 9" No Milwaukee | 415H76 He, ik Yes Slugger | 52JJ32 D$ 7 Yes Slugger | 52JJ72 Bright Uncoated), Tang Shank Shank 
OV 4' Slugger |20VH35 Vie 2 No — 4THD4 1 E 3 No Slugger | 30EE10 yw T No Milwaukee | 287570 
Тін, Weldon Flat Mk в 2 Yes Slugger | 52JJ59 Іт T Yes Slugger | 52JJ47 5%" T No Milwaukee | 482571 
X 2" No Slugger |4WNN2 2% 1, No = 4103 10 2 No = ATHE Bright (Uncoated), Threaded Shank 
Cobalt Annular Cutters for Hard Materials An^ Нн Yes Slugger 52084 17 2 Yes Slugger | 524374 2" Yes — Milwaukee | 4АК56 
Bright (Uncoated), Weldon Flat Shank ee D — НЫ JA 3 ——Ho. “Әке ISOFEIS їй — 9° ves Milwaukee AAKS? 
рд Slugger | 4КҮН5 w 2 Yes Slugger 52064 1%” 2 Yes Slugger | 52JJ75 тв" y Yes Milwaukee | 4AK58 
a » NC Slugger |4KYH7 1/7 2 No Slugger ҮР? 1Ж 2 No = 4THF1 г ТЕР Yes Milwaukee | 4AK59 
A 2" No Slugger | 4KYH8 108, 1 Yes Slugger | 52JJ34 iw 2 Yes Slugger 524476 T 2" Yes Milwaukee | 4AK60 
T 2r No Slugger | 4KYJ2 in 2 No — 4THD6 D 2 Yes Slugger | 52JJ78 Ve 7 Yes Milwaukee | 4AK61 
qW 2" No Slugger | 4KYJ4 Ln 2 Yes Slugger | 52JJ61 1% 2 Yes Slugger | 52JJ80 1A" 27" Yes Milwaukee | 4AK62 
qW » No Slugger | 4KYJ9 M Т Yes Slugger | 52JJ35 2 2 No ЕЗ АТНЕЗ THe 7 Yes Milwaukee | 4AK63 
Т9" No Slugger | 4KYK1 ve 2 No = 4THD7 2. 2 Yes Slugger | 52JJ82 TW р Yes Milwaukee | 4AK64 
TH" 2" No Slugger | 4KYK2 ыч 2 Yes Slugger | 52JJ62 2 _ 9 No Slugger | 30EE31 TH 2 Yes Milwaukee | 4AK66 
2" рд Slugger | 4KYK3 EA _ No Slugger |30ED84 2 Vie 2 Yes Slugger | 52JJ83 1 9" Yes Milwaukee | 4AK68 
TiN, Weldon Flat No K kin T No = 4TGZ6 25 1" No Slugger 20ҮМ90 QW 2" Yes Milwaukee | 4AK70 
e 2" No Slugger | 4KYK4 he 1 Yes Slugger | 52JJ36 2 2 No Slugger | 20YP96 TW 7 Yes Milwaukee | 482593 
үйі T No Slugger | 4WNL7 En 2 No = 4THD8 2% 3 No Slugger | 30EE40 qus 2" Yes Milwaukee | 482595 
VA 2 No Slugger | 4KYK5 e 2 Үе$ Slugger | 52JJ63 24 2 No Slugger | 20YR01 ж 2r Yes Milwaukee | 4AK76 
Wig — 1 No Slugger 4WNL8 Hn 4 No Slugger | 30EE70 3 1 No Slugger | 20YN98 oW 9" Yes Milwaukee | 482603 
ТЧ T No Slugger | 4WNL9 Án T Yes Slugger | 52JJ37 3 а No Slugger | 20YR05 239 — 2" Yes Milwaukee 487606 
Wy r No Slugger | 4KYK7 0, 2, No == 4THDS9 3" Slugger |30ЕЕ48 2W 2" Yes Milwaukee | 482607 
Te" No Slugger | 4KYK8 A 9. Yes Slugger | 52JJ64 TiN, Weldon Flat Shank Oy 2" Yes Milwaukee | 482609 
y 2r No Slugger | 4KYK9 Ye T Yes Slugger | 52JJ38 : No Slugger |30ЕЕ50 % y Yes Milwaukee 487612 
Tg 2" No Slugger | 4KYLT He 727 Yes Slugger | 52JJ65 ie T No Slugger 1200020 3W 2" Yes Milwaukee | 482616 
UA T No Slugger | 4KYF7 ik T No == 47029 2 3, No Slugger | 30EE64 4 Pu Yes Milwaukee | 487619 
U^ 2 No Slugger | 4KYL2 1 1 Yes Slugger | 52JJ39 2% 1 No Slugger | 19TG27 
T T No Slugger | 4KYF9 Number Maximum Item 
T ж Ко Slugger | 4KYL4 of Cutters Cutting Depth Cutter Diameters Included Includes Brand No. 
iW 2" No Slugger | 4KYL5 _Аппшаг Cutter Sets 
1W 9" No Slugger | 4KYL8 Black Oxide, Weldon Flat Shank . Р І . І ] 
—  — orn em — е 8 
igh : ^e' -1/2" -11/16",-13/16".-15/16" -3/4" -5/8' -7/8" .-9/16" = ilwaukee 
megi Speed Eee Cutters Bright (Uncoated), Weldon Fiat Shank 
Black Oxide, Weldon Flat Shank 5 ili 1/9 '.-11/16",-13/16',-15/16',-9/16" — Slugger 53DP17 
Wo T No Milwaukee | 3TY49 5 ilg 1/46,1/16".-13/16 -15/16",-9/16" Case, Pilot Pin Slugger | 53DP16 
VA Р No Milwaukee | 21R643 5 T ТИв',-11/16',-13/16',-15/16',-9/16° Pilot Pin — 4ТНҒА 
er No Milwaukee | 3HY25 5 T 19",-11/16",-13/16",-15/16",-9/16" Pilot Pin Slugger ANYCA 
E T No Milwaukee | 3HU91 5 2" Тув", -11/16",-13/16",-15/16",-9/16" Pilot Pin = 4THF5 
% у" No Milwaukee | 3HY26 5 2 1/91/16 ".13/16 -15/16",-9/16" Pilot Pin Slugger A4NYC6 
TAS 1 No Milwaukee | 3HU92 11 T Te .-1'.-1/2".-11/16'.-13/16',-15/16'.-3/4 -5/8',-7/16,-7/8,-9/16.  (2)Pilot Pins, Case Slugger 53DP14 
Tg No Milwaukee | 3HY28 11 ily 1", -1",-1/2",-11/16",-13/16",-15/16",-3/4",-5/8",-7/16",-7/8".-9/16" Case Slugger ANYAI 
yj" T No Milwaukee | 3HU93 11 1” TVe^.-T.-1/2".-11/16',-13/16',-15/16 ,-3/4 ,-5/8 ,-7/16 ,-7/8 -9/16" Pilot Pin = 4THF6 
UF OF No Milwaukee | 3HY29 11 2 1146,15 1/2.-11/16,13/16' 15/167 ,-3/4",-5/8',-7/16' 7/8 -9/16" Pilot Pin — 4ТНЕТ 
Tag T No Milwaukee | 3HU94 11 2" TAA" T -1/2"11/16;33/16" 15/16". -3/4"-5/8' -7/16"-7/8" -9/16" Pilot Pin Slugger 4NYC2 
Ws D No Milwaukee | 3HY30 “ТІМ, Weldon Flat Shank mm 
UA T No Milwaukee | 3HU95 5 Т" Тув", -11/16",-13/16",-15/16",-9/16" Pilot Pin Slugger 4NYC5 
тж No Milwaukee | 3HY31 5 " 116" -11/16" -13/16' -15/16".-9/16" Slugger | 53DP13 
THe" No Milwaukee | 3HY32 5 2" 176" 1116-1316: -15/16".-9/16" Pilot Pin Slugger 4NYC7 
Tm No Milwaukee | 3HU97 11 T Vie 17 -1/2".-11/16-13/16"-15/16".-3/4",-5/8',-7/16',-7/8 -9/16" Pilot Pin Slugger ANYCI 
11 2" 1Ve'-1 112" 3167-1371 6',-15/1 6"-3/4" -5/8"-7/16"-7/8" -9/16" Pilot Pin Slugger 4NYC3 
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HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Jobsite Boxes 
Jobsite Field Offices KNAACK( 


= 16 ga. 

= For a complete list of features see Grainger.com 

Extra-large job boxes have space to store tools and supplies. An adjustable work surface lays flat or sits at an incline 
and provides space for assembly work and paperwork. Multiple shelves and compartments provide storage, and 
hinged doors close different parts of the box. 


Overall Total 
Height with Storage Мо. of Handle Item 
Overall Dim. Lid Open Capacity Shelves Locking System — Body Finish Type Brand No. 
394 Wx269 Dx 48WH 73% 16.5 cu ft 2 Padlockable, Recessed Gloss Tan Recessed Side Knaack 410Y53 
55" W x 30" D x 75"H = 57.6 cu ft 2 Padlockable, Recessed Gloss Tan Recessed Side Knaack 410Y52 
60" W x 44" Dx 83" H 85" 120.68 cu ft 6 Padlockable, Recessed 01055 Tan Recessed Knaack 14V855 
63" W x 33" D x 80" H 76%" 91 cu ft 11 Padlockable, Recessed Matte Brown — Crescent Jobox 489N29 
63" W x 42" D x 80" H 84" 100 cu ft 3 Padlockable Matte Brown Recessed — Crescent Jobox 1М0Ғ8 
% KNAAG (Т.спквсямт Селі 
Jobsite Boxes ги тч јовох wiesmwago (Ver 
= Padlockable Chest-style with drawers—Provide additional 
Provide a large space to store and secure tools at space to sort and organize tools. Piano-style—Stand taller than chest-style 
indoor and outdoor worksites. Heavy-gauge steel. Drop-front—Hinged lid lifts to fully open the boxes for increased storage capacity. Multi-panel, 
Weather-resistant. top, and a front panel folds down to form a ramp hinged lid lifts and folds together to open the 
Chest-style—A wide, undivided interior stores tool for moving large tools and equipment in and out front and top of the box. 
boxes, tool organizers, and long or bulky tools. Hinged of the box. Piano-style with drawers—Provide additional 
lid lifts for access to load and unload the box. space to sort and organize tools. 
Overall Total Jd. ; А 
Height with Storage No. of Body Handle tiem Slope-lid—Angled sides allow the lid to slant 
Overall Dim. Lid Open Capacity Shelves Body Finish Gauge Type Brand No. downwards to keep water and debris from 
Chest-Style Jobsite Boxes 4 collecting on top of the box. 
16" W x 30" D x 12" H = 3.3 cu ft 0 Gloss Тап 16 да Recessed Side Кпааск 13R538 
24" W x 43" D x 28" H 49 78 16 cu ft 0 Gloss Gray — 16 ga Recessed Side Better Built 610075 
24" W x 60" D x 28" H 49% 20 cu ft 0 Gloss Gray — 16 ga Recessed Side Better Built 610076 
28" W x 12" D x 12" H = 2.3 cu ft 0 Gloss Tan 16ga Recessed Side Кпааск 13R537 Chest-Style 
30" W x 16" D x 12" H 12% 3.3 cu ft 0 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent Jobox 6YG34 499N12 
30" W x 20" Dx 19 4" H 34 W' 5 cu ft 0 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent оһох 55КВ25 
31 W x 18" Dx 13" H 27 V 3.3 cu ft 0 Matte Blue — 14 ga Recessed Westward — 499N12 
32" W x 19" D x 18 ҮН 34 W 5 cu ft 0 Gloss Tan ^ 16 ga  RecessedSide Кпааск 13R535 
36" W x 19" D x 21 1⁄2" H 37 у" 7 cu ft 0 Gloss Tan ^ 16 ga  RecessedSide Кпааск 13R534 
36" W x 20" Dx 27  H 417 9 cu ft 0 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent Jobox 55KR26 
37 W Wx 25 Ж Dx28 ИН 50%" 14 cu ft 0 Gloss Silver 140а Folding Side Vesti 39UW11 
37 W Wx257€ Dx25 "Н 58%" 12 cu ft 0 Gloss Silver 14 да Folding Side Vesti 39UV98 
42" W x 19"D x 23 %' H 39% 9 cu ft 0 GlossTan 16 да Recessed Knaack 13R533 
42" W x 20" D x 27 V'H 415 — 10.5cuft 0 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent Jobox 55КВ27 
48" W x 24" 0 х 28 W' H 49 14" 16 cu ft 0 Gloss Tan ^ 16 ga  RecessedSide Кпаас 13R531 
48" W x 24" Dx 304 H 49% 167сий 0 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent Jobox 55КВ28 
48" W x 30"D x 34 4" H 61" 25.25 cu ft 0 Gloss Tan ^ 16 ga Recessed Side Кпаас 13R528 
48" W x 30"D х 36 4 H 61 256сий 0 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent Јобох 55KR30 
48" W x 30" D x 35"H 62" 17 cu ft 0 Gloss Tan ^ 16 ga Recessed Side Кпаас 20UR03 Drop Front 
49 Va" Wx 25 %4"Dx28%'H 70%" 16 cu ft 0 Gloss Silver 14ga Folding Side Vesti 39UW03 Jobsite Chest 
49 4 Wx257€ Dx44 4H. 82W 24 cu ft 0 Gloss Silver 14ga Folding Side Vesti 39UW09 4AXX2 
60 W x 24" D x 28 1⁄4" H 494" 20.25 cu ft 0 Gloss Tan 16 ga Recessed Knaac 13R527 
60" W x 24" D x 30 ' H 49 Ve 21 cu ft 0 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent Jobox 55KR29 
61 Wx25 7€ Dx25 WH 87 У" 20 cu ft 0 Gloss Silver 14 да Folding Side Vesti 39UW12 
61 "Мх 25 7" Dx31' H — 88 25 cu ft 0 Gloss Silver 140а Folding Side Vesti 39UV99 
61 4 Wx257&' Dx40 VW Н 9470" 25 cu ft 0 Gloss Silver 140а Folding Side Vesti 39UW07 
66" W x 30" D x 36" H = 31 cu ft 0 Gloss Tan 16да Recessed Knaac 14V866 
72" W x 24" D x 28 УН 49%" 245си 0 Gloss Tan 16 да Recessed Knaack 13R526 
72" W x 24" D x 3094 H 44% 253си 0 Matte Brown 16 ga Recessed Crescent Jobox 55KR31 
Chest-Style Jobsite Boxes with Drawers 
30" W x 48' Dx 27" H — 20 cu ft 0 Matte Brown 16 ga — Recessed Side Crescent Jobox 61CU17 
Drop-Front Jobsite Boxes 
60" Wx31'Dx45'H 72% 415си 0 Matte Brown 16 ga Recessed Crescent Јобох 4AXX2 
Piano-Style Jobsite Boxes 
30" W x 60" D x 49' H 79%" 478си 0 Gloss Gray 16 да Recessed Side Better Built 610079 
48" W x 30" D x 49" H 78" 36.2 cu 1 Gloss Tan 16ga Recessed Side Кпааск 53KJ66 * 
48" W x 30" D x 49" H 78" 36.2 cu 3 Gloss Tan 16ga Recessed Side Кпааск 36FW28 
48" W x 30" D x 49" H 78" 38.2 cu 1 Gloss Tan 16ga Recessed Side Knaack 53KJ64 * Piano-Style 
48" W x 30" Dx 49" H 78" 38.2 cu 2 Gloss Tan 16ga _ Recessed Side Knaack 13R523 13R522 
48" W x 31" D x 51" H 81 1⁄2" 39.1 cu 2 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent Jobox 55KR32 
60" W x 30" D x 34 1⁄4" H 66" 35.3 cu 1 Gloss Tan 16 ga Recessed Knaack 13R524 
60" W x 31" D x 39" H 69%" 36.5си 1 Matte Brown 16 ga Recessed Crescent Jobox 55KR37 
60" W x 30" D x 49" H 78" 43.8 cu 1 Gloss Тап 16 да Recessed Side Кпааск 53KJ67 * 
60" W x 30" D x 49 H 78 43.8 си 4 Gloss Tan 16ga  RecessedSide Кпааск ЗӨРМ/29 
60" W x 30' D x 49' H 78" 47.8 cu 1 Gloss Tan 160а Recessed Side Кпааск 53KJ65 * 
60" W x 30' D x 49" H 78" 47.8 cu 2 Gloss Tan 16ga Recessed Side Кпааск 13R522 
60" W x 31"Dx51"H 81%" 48.9си 2 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent Jobox 55KR33 
60" Wx31' Dx 51" H 82%" 489си 2 Matte Brown 16 ga Recessed Crescent Jobox 55KR34 
61" Wx35' Dx 50 H 78% 498си 6 Matte Blue 14да Recessed Westward 499810 
66" Wx30' D x 54 1⁄2" H 80" 48 cu ft 2 Gloss Tan 16 да Recessed Knaack 13R512 
72" W x 30" D x 49" H 79" 57.5 cu 2 Gloss Tan 16 ga Recessed Knaack 13R517 
74" Wx31'Dx51'H 82%" 603си 2 Matte Brown — 16 ga Recessed Crescent Jobox 55KR35 
74" Wx35' D x 64" H 9894 874си 3 Matte Brown 16 ga Recessed Crescent Jobox 55KR36 : 
Piano-Style Jobsite Boxes with Drawers Slope-Lid 
31" W x 60"D x 57 H = 20 cu ft 2 Matte Brown — 16 ga == Crescent Jobox 616019 1МСЕЗ 
31 W x 48" Dx 57" H = 44.45 cu ft 2 Matte Brown 16 ga = Crescent Jobox 61CU18 
Slope-Lid Jobsite Boxes 
30" W x 60" D x 37 %" H 79 V 31 cu ft 0 Gloss Gray 16 да Recessed Side Better Built 610080 
60" W x 30' D x 40" H 64%" — 304cuf 1 Matte Blue — 14 ga Recessed Westward — 499N11 
60" W x 30" D x 39 1⁄2" H 6554 32.7 cu 1 Matte Brown 16 ga Recessed Crescent Jobox 1МСЕЗ 
* Recessed Padlockable 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. == 
Tool Cabinets Details on page A1. 


Clamshell 
13R511 


Jobsite Cabinet 
6ZEZ4 


© екем. WESTWARD’ 


Jobsite Cabinets 
= 16 ga. 
Feature interior shelves to organize and store tools and 
supplies. 
Clamshell jobsite cabinets—Open into two halves Jobsite Cabinet Jobsite Cabinet 
that swing out on casters and fold in on a central hinge. 6YG51 423L25 
Jobsite cabinets—Hinged doors swing out to the 
side for access to load and unload the cabinet. 
Overall Height Total Storage No. of Handle Item 
Overall Dim. with Lid Open Capacity Shelves Locking System Body Finish Type Brand No. 
Clamshell Jobsite Cabinets 
30"-W x 30"-D x 6372-H 63%" 58 cu ft 6 Padlockable Matte Brown High Center Crescent Jobox 6YG48 
60"-W x 30-D x 65"-H 65" 60.9 cu ft 4 Padlockable Gloss Tan Recessed Side Knaack 13R511 
Jobsite Cabinets 
2678 -W x 2678-D x 4076-H 40%" 30.6 cu ft 0 Padlockable Matte Brown Push Crescent Jobox 8RT51 
33"-W x 16"-D x 36"-H 36" 10.75 cu ft 3 Padlockable, Recessed Gloss Tan Recessed Lid Knaac 14V867 
48"-W x 28"-D x 52'-H 52" 37.3 cu ft 3 _ Padlockable Matte Green (4) Welded Tube Greenlee 6ZEZ4 
60"-W x 24"-D x 60"-Н 60" 47.5 cu ft 3 Padlockable, Recessed Gloss Tan Recessed Knaack 13R516 
60"-W x 30"-D x 60'-H 60" 54.9 cu ft 4 Padlockable, Recessed Gloss Tan Recessed Кпаас 138503 
60'-W x 30-D x 60"-H 60" 59.4 cu ft 3 Padlockable, Recessed Gloss Green Recessed Side Knaac 494N29 
60"-W x 30-D x 60"-H 60" 59.4 cu ft 3 Padlockable, Recessed Gloss Tan Recessed Knaac 13R510 
60"-W x 24'-D x 60"-H 60" 59.4 cu ft 3 Padlockable, Recessed Gloss Tan Recessed Side Кпаас 423124 
60'-W x 28"-D x 61'-H 6034" 48.3 cu ft 9 Padlockable Matte Blue Recessed Westward 499N09 
60'-W x 30-D x 65"-H 65" 60.9 cu ft 4 Padlockable Gloss Tan Recessed Knaack 423L26 
60% -\\/ x 2414-D x 604"-H 6014" 47.5 cu ft 12 Padlockable Matte Brown Folding Side Crescent Jobox 6YG50 
60% -\\/ x 2414-D x 6024"-H 60%" 47.5 cu ft 9 Padlockable Matte Brown Folding Side Crescent Jobox 6YG51 
6016'-W x 3014-D x 60%"-H 6034" 58.7 cu ft 4 Padlockable Matte Brown Recessed Crescent Jobox 2VUY2 
60%"-W x 30%"-D x 6094"-H 6034" 58.7 cu ft 11 Padlockable Matte Brown Folding Side Crescent Jobox 6YG52 
60%"-W x 32%"-D x 60%4"-H 60%” 63.7 cu ft 8 Padlockable Matte Brown Recessed Crescent Jobox 2VUY3 
66"-W x 30"-D x 54%"-H 54V 52 cu ft 3 Padlockable, Recessed Gloss Tan Recessed Knaac 13R509 
72'-W x 30-D x 51-H 51" 48 cu ft 3 Padlockable, Recessed Gloss Tan Recessed Side Кпаасі 423125 
72'-W x 24"-D x 61"-H 61" 49 cu ft 11 Padlockable Matte Brown Recessed Crescent Jobox 6YG49 


3 Drawers 4 Drawers 


48RJ73 


31CE51 


WESTWARD 

| CRAFTSMAN [ш 
Light-Duty, 
Workstation-Height 


. Ё 11 Drawers - 10 Drawers 
Rolling Tool Cabinets взинв2 вонтаз 
= Keyed locking system » — 
Support lighter loads and withstand less frequent «5 
use than heavy- and premium-duty cabinets. 2 
Largest 
Drawer Drawer Total Storage Total Load Maximum Drawer Body Mfr. Item 
Overall Dim. Finish/Color Color Slide Function Capacity Capacity Load Capacity Gauge Brand Model No. 
Less than 30 in Wide 
3 Drawers — _ n Nu 32. Ia" 
28 У" W x 18 1%" Dx 33 УН Gloss Red Red Ball Bearing 9,799 cu in 660 Ib 55 Ib 21 ga Westward 48RJ78 48RJ73 
5 Drawers 
n " " Gloss Black Black Ball Bearing 9,266 cu in 1,500 Ib 100 Ib 18 ga Craftsman CMST22751BK 60НТ37 
26 W x 1g Dx3r ИН Gloss Red Black Ball Bearing 9,266 cu in 1,500 Ib 100 Ib 18ga Craftsman CMST22751RB 60НТ25 
26 1⁄2" W x 18" 0 х 34'H Gloss Red Black Ball Bearing 8,082 cu in 650 Ib 100 Ib 18 ga Craftsman CMST22752RB 60Н729 
28 W x 18 %" Dx 33 ТН Gloss Red Red Ball Bearing 6,074 cu in 660 Ib 55 Ib 21 ga Westward 48RJ74 48RJ74 
2979 W x 18 W Dx 34 W' H Silver Silver Auto-Return 7,796 cu in 77016 9916 19 да Westward 53RH49 53RH49 
30 in to 39 in Wide 
3 Drawers _ 
"m 3e Wx19 Dx 39 9 H Gloss Red Red Ball Bearing 10,813 cu in 660 Ib 66 Ib 21 ga Westward 31CE55 31CE55 
rawers 
ЗА 9€ Wx 19 7 Dx 33€ H Gloss Black Black Ball Bearing 7,350 cu in 660 Ib 66 Ib 21 ga Westward 31CE51 31CE51 
5 Drawers 
34 W' Wx 19 V Dx 39 "Н Gloss Red Red Ball Bearing 9,459 cu in 660 Ib 66 Ib 21 ga Westward 31CE53 31CE53 
37 W x 18" D x 37 "Н Gloss Red Black Ball Bearing 13,711 cu in 1,500 Ib 100 Ib 18 ga Craftsman CMST98223RB  60HT39 
40 in to 49 in Wide 
6 Drawers 
41" Wx 18" D х 34 H Gloss Red Black Ball Bearing 12,681 cu in 1,500 Ib 100 Ib 18 ga Craftsman —— CMST24160RB 60НТ28 
10 Drawers 
41" WX18 Dx37 W H Gloss Black Black Ball Bearing 14,062 cu in 1,500 Ib 100 Ib 18 ga Craftsman CMST24110BK — 60HT41 
0 Б Gloss Red Black Ball Bearing 14,062 cu in 1,500 Ib 100 Ib 18 ga Craftsman CMST24110RB 60НТ26 
rawers 
45 V W x 187€ D x 40 H Silver Silver Auto-Return 14,268 cu in 1,200 Ib 99 Ib 19 ga Westward 53RH52 53RH52 
50 in to 59 in Wide 
10 Drawers - 
5078 Wx28 9 Dx 40 "Н Matte Gray Red Auto-Return 28,789 cu in 1.210 Ib 88 Ib 21 ga Westward 487Ғ02 487Ғ02 
52" Wx18 Dx 37 W'H Gloss Black Black Ball Bearing 18,532 cu in 1,500 Ib 100 Ib 18 ga Craftsman CMST25210BK ^ 60HT43 
oss Re ас all Bearing ,532 cu in ; b ga raftsman 
Gloss Red Black Ball Beari 18,532 cu i 1,500 I 100 Ib 18 C CMST25210RB  60HT27 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Tool Cabinets 
KENNEDY 223222 
o ® 
WESTWARD CUSTI 
Heavy-Duty, 
Workstation-Height 
= Keyed locking system 1 
Support heavier loads and withstand more 2. ut BER 
frequent use than light-duty cabinets. 
Largest 
Maximum 
Drawer Total Storage Total Load Drawer Mfr. Item 
Overall Dim. Finish/Color Drawer Color Slide Function _ Capacity Capacity — Load Capacity Body Gauge Brand Model No. 
Less than 30 in Wide 
3 Drawers н 
27 W x 18" D x 35' H Matte Brown Brown Ball Bearing 9,330 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 273XB 54DN22 
4 Drawers 
27 W x 22 %" D x 38 V H Gloss Black Black Ball Bearing 9,597 cu in 1,800 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV2739RS04BK 60FF76 
5 Drawers m 
Gloss Black Black Auto-Return 7,303 cu in 1.320 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H895 32H895 
26 34" W x 18" D x 33 2564" Н Powder Coated Blue Blue Auto-Return 7,303 cu in 1,320 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H894 32H894 
Powder Coated Blue Blue Auto-Return 7,303 cu in 1,320 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H896 32H896 
27 W x 18"D x 35"H Matte Brown Brown Ball Bearing 9,045 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 275XB 54DN20 
тп 29" W x 20" D x 35"H Matte Brown Brown Ball Bearing 11,008 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 295XB 540М89 
rawers 
Gloss Red Red Auto-Return 9,330 cu in 1,320 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H888 32H888 
26 34" Wx18'Dx39 VH — Powder Coated Black Black Auto-Return 9,330 cu in 1,320 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H889 32H889 
Powder Coated Blue Blue Auto-Return 9,330 cu in 1,320 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H890 32H890 
27" Wx 22 ¥%" D x 38 4" H Gloss Red Gray Ball Bearing 7,981 cu in 1,800 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV2739RS07RG 60ҒҒ80 
27" W x 18" D x 35' H Matte Brown Brown Ball Bearing 5,977 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 277XB 54DN18 
99° Wx 20" Dx 35 H Gloss Red Red Ball Bearing 9,885 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 297XR 253096 
gU Matte Brown Brown Ball Bearing 9,885 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 297XB 54DM87 
rawers 
a " " Gloss Red Gra Ball Bearing 8,618 cu in 1,800 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV2739RS08RG 60ҒҒ85 
27 Wx 22 8 Dx 38 V H Gloss Red Re Ball Bearing 8618 сиіп 1.800 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV2739RSOBRD 60FF89 
27" Wx18' D x 39' H Matte Brown Brown Ball Bearing 9,487 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 378XB 54DM76 
30 in to 39 in Wide 
7 Drawers 
34" W x 25 WDx41' H Gloss Red Red Ball Bearing 15,390 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto J553441-7RD 48VA09 
8 Drawers 
34" Wx 25 у" Dx 41" H Gloss Black Black Ball Bearing 15,134 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto J553441-8DB 48/А05 
Gloss Red Gray Ball Bearing 15,134 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto J553441-8S5G 48/А02 
34" W x 20" D x 39 H Matte Brown Brown BallBearing 11,863 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 348XB 54DM80 
10 Drawers И 
3934 Wx 18" D x 35" Н Gloss Red Red Ball Bearing 11,864 cu in 1,400 Ib 120 Ib 20 ga Kennedy 310XR 414Y07 
Matte Brown Brown Ball Bearing 11,864 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 310XB 54DM84 
15 Drawers 
39 %" Wx 18 Dx 39 H Matte Brown Brown Ball Bearing 193,381 cu in 1,400 Ib 120 Ib 18 ga Kennedy 315XB 540М83 
40 in to 49 іп Wide 
6 Drawers 
Gloss Blac Black Ball Bearing 15,426 cu in 1,540 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H853 32H853 
42" W x 19" D x 39  H Gloss Red Red Ball Bearing 15,426 cu in 1,540 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H852 32H852 
0 Powder Coated Blue Blue Ball Bearing 15,426 cu in 1,540 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H854 32H854 
rawers 
" " " Matte Blac! Black Ball Bearing 25,950 cu in 3,000 Ib 500 Ib 14 ga Westward 49NR89 49NR89 
42 W x 25 VW Dx 48/w H Matte Red Red Ball Bearing 25,950-cu in 3,000 Ib 500 Ib 14 gà Westward 4ONR88 49NR88 
11 Drawers 
Gloss Blac Black Ball Bearing 13,936 cu in 1,540 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H856 32H856 
42" W x 19" D x 39 7%" H Gloss Red Red Ball Bearing 13,936 cu in 1,540 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H855 32H855 
Powder Coated Blue Blue Ball Bearing 13,936 cu in 1,540 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H857 32H857 
13 Drawers 
Gloss Blac Black Auto-Return 13,785 cu in 1,540 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H892 32H892 
42" W x 19" D x 39 "Н Gloss Red Red Auto-Return 13,785 cu in 1,540 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H891 32H891 
Powder Coated Blue Blue Auto-Return 13,785 cu in 1,540 Ib 200 Ib 20 ga Westward 32H893 32H893 
14 Drawers 
Gloss Blac Black Ball Bearing 12,427 cu in 1,800 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV4239RD14BK 60ҒҒ97 
42" W x 22 3%" D x 38 À H Gloss Blue Blue Ball Bearing 12,427 cu in 1,800 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV4239RD14BL 60FF98 
Gloss Gray Gray Ball Bearing 12,427 cu in 1,800 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV4239RD14DT 60FF96 
Gloss Red Red Ball Bearing 12,427 cu in 1,800 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV4239RD14RD 60FF99 
50 in to 59 in Wide 
8 Drawers 
50 Wx25 WDx4l"H Gloss Red Gray Ball Bearing 20,092 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto Ј555041-856-15 480748 
Gloss Red Red Ball Bearing 20,092 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto J555041-8RD-1S 480750 
10 Drawers 
Gloss Blue Blue Ball Bearing 23,779 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto 4555041-10BL 480780 
50" W x 25 AÀ' D x 41" H Gloss Red Gray Ball Bearing 23,779 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto Ј555041-1056 480272 
Gloss Red Red Ball Bearing 23,779 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto J555041-10RD 480774 
11 Drawers 
54 W x 25 4 Dx 48 ОН Matte Blac Black Ball Bearing 33,364 cu in 4,000 Ib 500 Ib 14ga Westward 49NR91 49NR91 
12 Drawers 
50 Wx25 WDx4t' H Gloss Blac Black Ball Bearing 23,419 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto J555041-12DB 480768 
т ai Gloss Red Red Ball Bearing — 23,419 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14ga Proto J555041-12RD 480266 
rawers 
Gloss Blac Black Ball Bearing 19,153 cu in 4,000 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV5539RD13BK 60FG08 
55" W x 22.94" Dx 38 W H Gloss Gray Gray Ball Bearing 19,153 cu in 4,000 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV5539RD13DT 60FG07 
d Gloss Red Gra Ball Bearing 19,153 cu in 4.000 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV5539RD13RG 60FG06 
Gloss Red Re Ball Bearing 19,153 cu in 4,000 Ib 200 Ib 18 ga Proto JSTV5539RD13RD 60FG10 
60 in to 69 in Wide 
8 Drawers B 
БЕ x Wx22 A Dx 3994 H Gloss Blac Red Ball Bearing 21,034 cu in 3,000 Ib 200 Ib 18 ga Craftsman CMST26380RB 60НТ30 
rawers 
8 "a W x 27" Dx 46' H Gloss Red Red Ball Bearing 36,455 cu in 3,600 Ib 200 Ib 16 ga Proto J556646-12RD 480712 
18 Drawers 
67Wx25W Dx 4t H Gloss Blac! Black Ball Bearing 30,144 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto J556741-18BKPDP 54JF95 
Gloss Blue Blue Ball Bearing 30,144 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto J556741-18BLPDP 54JF96 
20 Drawers 
67Wx25W Dx 4t H Gloss Blue Blue Ball Bearing —— 30,519 cu in 3,600 Ib 200 Ib 16 ga Proto J556741-20BL 480203 
Gloss Red Gray Ball Bearing 30,519 cu in 3,600 Ib 200 Ib 16 ga Proto J556741-208G 480Ү98 
Greater than 70 in Wide 
22 Drawers 
88 1⁄4" W x 27" D x 46 99 H Gloss Red Red Ball Bearing 48,115 cu in 3,600 Ib 200 Ib 14 ga Proto J558846-22RD — 48UY42 
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Cabinets, Side Cabinets & Lockers 


Scan. Order. Done. = 
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StrongHold GS, 


Industrial, Premium- 
Duty, Workstation-Height 
Rolling Tool Cabinets 


Support the heaviest loads and withstand the most frequent 


WESTWARD 


11 Drawers 


10 Drawers 


use compared to light- and heavy-duty cabinets. 49NR90 26X204 
Largest 
Maximum 
Drawer Locking Total Storage Total Load Drawer Load Body Mfr. Item 
Overall Dim. Finish/Color Color Drawer Slide Function System Capacity — Capacity Capacity Gauge Brand Model No. 
30 in to 39 in Wide 
1 Drawers 
36" W x 24" D x 44"H Gloss Gray Gray Ball Bearing and Full Extension Padlockable — 2.000 Ib 400 Ib 12ga  StrongHold — 3-TC-LV-241-1DB 40V866 
3 Drawers 
36'Wx24'Dx44'H Gloss Gray Gray Ball Bearing and Full Extension Padlockable — 2,000 Ib 400 Ib 12ga  StrongHold 3-ТС-241-2/5-108 40V863 
4 Drawers 
36'Wx24'Dx44'H Gloss Gray Gray Ball Bearing and Full Extension Padlockable = 2,000 Ib 400 Ib 12ga  StrongHold — 3-TC-241-4/5DB 40V864 
5 Drawers 
36'Wx24'Dx44'H Gloss Gray Gray Ball Bearing and Full Extension Padlockable = 2,000 Ib 400 Ib 12ga Strong Hold —3-TC-240-4/5-1DB 40V865 
6 Drawers 
Gloss Blue Blue Ball Bearing and Full Extension Keyed 15,965 сиіп 3,200 Ib 400 Ib 16 ga Proto J563042-6BL 536М67 
30" W x 21 %"D x 42 V H Gloss Red Gray Ball Bearing and Full Extension Keyed 15,965 cuin 3,200 Ib 400 Ib 16 ga Proto J563042-6SG 53GM71 
Gloss Red Red Ball Bearing and Full Extension Keyed 15,965 сиіп 3,200 Ib 400 Ib 16 ga Proto J563042-6RD 53GM70 
7 Drawers 
32" W x 24 7" Dx 39 4" Н Powder Coated Orange Orange Swivel Hinged Keyed 8,710 сиіп 4,000 Ib 400 Ib 14 да Swivel Pro Series РНВ0303507 26X199 
40 in to 49 in Wide 
1 Drawers 
48" W х 24 Dx 44 H Gloss Gray Gray Ball Bearing and Full Extension Padlockable — 2,000 Ib 400 Ib 12ga Strong Hold 4-TC-241-1DB 40/862 
6 Drawers 
45 Wx 21 3%" D x 42 W Н Gloss Blac Black Ball Bearing and Full Extension Keyed 24,498 сиіп 3,200 Ib 400 Ib 16 ga Proto J564542-6DB-1S 53GM80 
Gloss Red Red Ба! Bearing and Full Extension Keyed 24,498 сиіп 3,200 Ib 400 Ib 16 ga Proto J564542-6RD-1S 53GM82 
48" W x 24" Dx 44"H Gloss Gray Gray Ball Bearing and Full Extension Padlockable = 2,000 Ib 400 Ib 12ga  StrongHold 4-ТС-241-6/50В 40V868 
9 Drawers 
49'Wx25' Dx 47 H Gloss Gray Gray Ball Bearing and Full Extension Padlockable — 2,000 Ib 400 Ib 12ga Strong Hold —4.4-TC-241-9/5DB 40V875 
10 Drawers 
Gloss Blac Black Ball Bearing and Full Extension Keyed 24,457 cuin 3,200 Ib 400 Ib 16 ga Proto J564542-10BK 53GM72 
45" W x 21 %"D x 42 ^" H Gloss Blue Blue Ball Bearing and Full Extension Keyed 24,457 сиіп 3,200 Ib 400 Ib. 16 ga Proto J564542-10BL 53GM73 
Gloss Red Gray Ball Bearing and Full Extension Keyed 24,457 сиіп 3,200 Ib 400 Ib 16 ga Proto J564542-10SG 536M77 
50 in to 59 in Wide 
11 Drawers 
54 W x 25 4 Dx 48 A0 H Matte Red Red Ball Bearing Keyed 33,364 cuin 4,000 Ib 500 Ib 14 ga Westward 49NR90 49NR90 
60 in to 69 in Wide 
10 Drawers 
60'Wx244 Dx35 "Н Powder Coated Black Blue Swivel Hinged Keyed 21,358 cuin 40016 400 Ib 16ga Swivel Pro Series МАХ603510 468Е61 
62" W x 24 W' Dx39 "Н Powder Coated Black Orange Swivel Hinged Keyed 17,824 сиіп 6,000 Ib 400 Ib 16 ga Swivel Pro Series _ PRO603512 26X204 
12 Drawers 
61" Wx24 Dx 42 Н Gloss Gray Gray Ball Bearing and Full Extension Padlockable — — 20000 40% 12да  StngHod 5120242. 40v873 
WESTWARD 
А А - | 
ІКЕММЕПҮ EIE Side Side Tool Locker | 
CENNE. Cabinet Cabinet (Shown with 
Side Cabinets & 32H866 48VA39 Tool Cabinet r 
Sold Separately) 
Tool Lockers a5xpos L 
a For cabinet compatibility, see Grainger.com Е 
Attach to rolling tool cabinets or use independently V 
to store and organize tools. 
Largest 
Maximum 
Drawer Locking Total Load Total Storage Drawer Load Body Mfr. Item 
Overall Dim. Finish/Color Color Drawer Slide Function System Capacity Capacity Capacity Gauge Brand Model No. 
Side Cabinet, Light Duty 
5 Drawers 
18 Wx 20"D x 34"H Powder Coated Red ^ Gray Fully Extending Ball Bearing Keyed 50015 6,809 cuin 100 Ib 18 ga Proto JUC1834-5SG-SC 35ХР94 
7 Drawers 
Auto Return and Fully A 
Powder Coated Black Blac Extended Ball Bearing Padlockable 50010 4,414 cu in 100 Ib 21 ga Westward 32H865 32H865 
15 %" Wx 18"Dx33%'H Powder Coated Blue Blue Extended! Bal Bearing Padlockable 5000 — 4,414cuin 10010 22ga Westward 32H866 32H866 
Auto Return and Fully i 
Powder Coated Red Red Extended Ball Bearing Padlockable 50010 4,414 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H864 32H864 
Side Cabinet, Heavy Duty 
5 Drawers 
13 %" W x 20" D x 29 "Н Powder Coated Brown Brown Assisted Close Ball Bearing Keyed 700180 4,073 cu in 120 Ib 18 ga Kennedy 205XB 414X95 
1354 Wx18'Dx29VW&'H — Powder Coated Red Red Assisted Close Ball Bearing Keyed 70018! 3,468 cu in 120 Ib 18 ga Kennedy 185XR 414X93 
High Gloss Black Black Fully Extending Ball Bearing Keyed 1251! 17,734 сиіп 125 Ib 14 ga Proto J551934-5BK-SC — 48VA49 
19" W x 25 1⁄4" Dx 34" H High Gloss Red Gray Fully Extending Ball Bearing Keyed 125ІҺ 17,734 сиіп 125 Ib 14 ga Proto J551934-585G-SC 48/А44 
High Gloss Red Red Fully Extending Ball Bearing Keyed 12510 17,734 сиіп 125 Ib 14 ga Proto J551934-5RD-SC — 48VA45 
6 Drawers 
High Gloss Black Black Риу Extending Ball Bearing Keyed 1250 17,554 сиіп 125 Ib 14 ga Proto J551934-6BK-S5C — 48VA43 
19 W x 25 W Dx ЗА" H High Gloss Blue Blue Риу Extending Ball Bearing Keyed 1250 17,554 сиіп 125 Ib 14 ga Proto J551934-6BL-SC — 48VA42 
High Gloss Red Gray Fully Extending Ball Bearing Keyed 125ІҺ 17,554 сиіп 125 Ib 14 ga Proto J551934-6SG-SC — 48VA38 
High Gloss Red Red Ришу Extending Ball Bearing Keyed 12510 17,554 сиіп 125 Ib 14 ga Proto J551934-6RD-SC 48/А39 
Tool Locker, Heavy Duty 
0 Drawers 
28 W x 31 7%" Dx 48 V H Laminate Tan an = Padlockable 24018 37,550 сиіп = 18ga Mobile Shop MS-ECL 4HFZ7 
34" W x 45" D x 54 "HH Matte Tan an — Padlockable 17018 177,388 сиіп — 18ga Mobile Shop MS-PMCL 39CE51 
Tool Locker, Industrial Premium Duty 
0 Drawers 
18" W x 20" Dx 34"H High Gloss Red Gray = Keyed 50010 6,809 cu in — 18 ga Proto JUC1834-SG-LK 35ХР95 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Top Chests 


iennepy CGSN. WESTWARD’ [Imm е 
Light-Duty Тор Chests 


= Keyed locking system = For cabinet compatibility, see Grainger.com 


Stack on another tool cabinet or flat surface to provide space for 11 Drawers 


organizing and storing tools and supplies. Support lighter loads than 32H839 
heavy- and premium-duty chests. Hinged lids allow full access to top 
compartment above multiple drawers. 
Largest 
Total Load Total Storage Maximum Drawer Body Mfr. Item 
Overall Dim. Finish/Color Drawer Color Drawer Slide Function Capacity Capacity Load Capacity Gauge Brand Model No. 
Top Chest Less than 30 in Wide 
3 Drawers 
20 Ve" Wx 8 "Dx 13 УН Matte Brown Brown Friction 90 Ib 1,800 cu in 60 Ib 20 ga Kennedy 620B 54DM39 
2б Wx12W' Dx14 9W H Matte Brown Brown Friction 120 Ib 3,314 cu in 90 Ib 20 ga Kennedy 263B 54DN26 
rawers 
26" W x 16" D x 24 УН Gloss Black Black Fully Extended Ball Bearing — 1,500 Ib 6,582 cu in 100 Ib 18 ga Craftsman | CMST22641BK 60HT36 
26 17 х 12 7" 0 х 137€ H Powder Coated Red Red Fully Extended Ball Bearing 285 Ib 1,225 cu in 55 Ib 21 ga Westward 48RJ69 48RJ69 
5 Drawers 
26'Wx16 Dx 194 H Gloss Red Black Fully Extended Ball Bearing 650 Ib 5,480 cu in 100 Ib 18 ga Craftsman | CMST22652RB 60HT24 
6 Drawers 
26 %' Wx 12 W Dx 14 "Н Matte Brown Brown Friction 120 Ib 3,178 cu in 90 Ib 20 ga Kennedy 266B 54DN25 
Powder Coated Black Black Fully Extended Ball Bearing 480 Ib 5,910 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H834 32H834 
26" W x16 %"Dx18%"H Powder Coated Blue Blue Fully Extended Ball Bearing 480 Ib 5,910 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H835 32H835 
їй Powder Coated Red Red Fully Extended Ball Bearing 480 Ib 5,910 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H833 32H833 
rawers 
20€ W x 8 4" D x13 %"H Matte Brown Brown Friction 90 Ib 1,694 cu in 60 Ib 20 ga Kennedy 520B 54DM47 
26'Wx12W' Dx16 H Powder Coated Red Red Fully Extended Ball Bearing 355 Ib 2,066 cu in 55 Ib 21 ga Westward 48RJ71 48RJ71 
9 Drawers 
Powder Coated Black Black Fully Extended Ball Bearing 720 Ib 3,260 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H879 32H879 
26" W x 12 %"Dx16%"H Powder Coated Blue Blue Fully Extended Ball Bearing 720 Ib 3,260 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H880 32H880 
Powder Coated Red Red Fully Extended Ball Bearing 720 Ib 3,260 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H878 32H878 
11 Drawers 
26 4 W x 8 У" D x 18"H Matte Brown Brown Friction 120 Ib 3,000 cu in 60 Ib 20 ga Kennedy 52611B 54DM46 
4238 W x 18 "0 x 26 "Н None Silver Silver Fully Extended Ball Bearing 1,056 Ib 11,100 cu in 99 Ib 19 ga Westward 53RH50 53RH50 
Top Chest 30 in to 39 in Wide 
4 Drawers 
37 W x 16" D x 24 УН Gloss Red Black Fully Extended Ball Bearing 1,200 Ib 10,182 cu in 100 Ib 18 ga Craftsman | CMST98222RB 60HT38 
Top Chest 40 in to 49 in Wide 
6 Drawers = " me 
' " " loss Black Black Fully Extended Ball Bearin 1,500 Ib 10,992 cu in 100 Ib 18 ga raftsman | CMST24060BK 60HT40 
ud Wx16 Dx24 Н Gloss Red Black Ки us ended Ball Bearing — 1:5001b — 10:992 cu in 100 Ib 18ga — Craftsman - CMST24060RB 60HT22 
rawers 
Powder Coated Black Black Fully Extended Ball Bearing 1,000 Ib 9,594 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H840 32H840 
41 Wx 18 3%" D x 26 7&' Н Powder Coated Blue Blue Fully Extended Ball Bearing — 1,000 Ib 9,594 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H841 32H841 
Powder Coated Red Red Fully Extended Ball Bearing — 1,000 Ib 9,594 cu in 100 Ib 20 ga Westward 32H839 32H839 
Top Chest 50 in to 59 in Wide 
8 Drawers 
51 4" ГЕГІТІЛІГІ Gloss Black Black Fully Extended Ball Bearing — 1,500 Ib 14,014 cu in 100 Ib 18 ga Craftsman | CMST25180BK 60HT42 
а Gloss Red Black Fully Extended Ball Bearing — 1,500 Ib 14,014 cu in 100 Ib 18 ga Craftsman | CMST25180RB 60HT23 
Largest 
Total Total Maximum 
Drawer Load Storage Drawer Load Body Mfr. Item 
Overall Dim. Finish/Color Color Capacity Capacity Capacity Gauge Series Brand Model No. 
Less than 30 in Wide 
5 Drawers 
26 %inWx17%inDx20%inH None Silver Silver 528 16 6,000 cu in 99 Ib 19 да Heavy Duty Westward 53RH47 53RH47 
27inWx18inDx16i2inH  MatteBrown Brown 12018 3,842cuin 12016 20ga KSeries Kennedy 285XB 54DN13 5 Drawers 
29inWx20inDx16%inH Matte Brown Brown 12016 4,872 сиіп 120 Ib 20ga  KSeries Kennedy 2805XB 54DN16 
7 Drawers 54DN13 
Gloss Black Black 1,125 16 7,409cuin 12516 18ga Velocity Proto —.JSTV2728CS07BK 60FF72 
27inWx2234inDx28inH —clossBlue Blue 11251 7,409cuin 12250 18да Velocity — Proto —JSTV2728CS07BL 60FF73 
Ы Gloss Red Gray 1,1250 7,409 сиіп 12516 18ga Velocity Proto  JSTV2728CS07RG 60FF70 
Gloss Тап Gray 1,1250 7,409cuin 12516 {8ga Velocity _ Proto —JSTV2728CS07DT 60FF71 
30 in to 39 in Wide 
4 Drawers 
Gloss Black Black 2500 12,414 сиіп 20016 16 ga 5505 Proto J553427-4BK 4%8/АЗ7 
34inWx25%inDx27inH —GlossRed Gray 25016 12414cuin 2001Һ 1604 5505 Proto J553427-45G 48/АЗ2 
Gloss Red Red 25016 12,414 сиіп 20016 16 ga 5505 Proto J553427-4RD 48/А33 
6 Drawers 
Gloss Black Black 2500 11,662cuin 20016 16 ga 5505 Proto J553427-6BK 48/А25 
ЗА in W x 25 1⁄4 in D x 27 in H Gloss Blue Blue 25016 11,662cuin 20016 16 ga 5505 Proto J553427-6BL | 48VA24 6 Drawers 
Gloss Red — Gray 25016 11,662 сиіп 20016 16 ga 5505 Proto J553427-68G 48\МА20 
40 in to 49 in Wide 48VA20 
12 Drawers 
Gloss Black Black 1,750Ib 12,212 сиіп 12510 18ga Velocity Proto 8 EEE 60FF92 < 
А А А oss Blue Blue 1,75016 12,212 сиіп 12510 18 да  Veloci Proto JSTV4228CD12BL_ 60FF93 
42 inWx2234inDx28inH -Gloss Red Cray 1 78015-12212 cuim 125b 18 Ga Velocity Proto —JETVA228CDIoRG eorray /CEMMEDY 
Gloss Tan Gray 1,750 1b 12,212 cuin 12516 18ga Velocity Proto — JSTV4228CD12DT 60ҒҒ91 e 
50 in to 59 in Wide 
8 Drawers 
S0inWx25⁄inDx27mH _Sl0ssBlack Black 2500 18,753cuin 200b 16ga 5505 Proto J555027-808 480786 Heavy-Duty 
Gloss Black Back 12901 ере! 125 [p18 ga Velocity proto 67100006 00008 Тор Chest 
1 А А 055 Віас асі ; ,552 cu in a Veloci roto 
55 inWx2234inDx28inH - (Пов i Blue 125015 18.550 cu in 125b — 189a Velocity Proto JSTV5528CD0SBL_60FGO4 op es S 
10 Drawers Gloss Black Black 25018 18,197 cui 2001: 16 5505 Р J555027-10BK 48/А01 = Keyed locking system 
n ; | oss Blac ас ‚197 сиїп да roto - i А 
50 inWx25 AinDx27inH ~Gioss Red Gray 2501) 18197 сиіп 20010 1604 5505 Proto 1855027-1056 48079: " Full-extension ball bearing 
T2 Drawers G В В 2501р 17,641 cui 200 Ib 16 5505 Р J555027-12BL 480793 чшөз оп а бгашыге 
F А ; oss Blue ue ,641 cu in а roto - i en 
50 inWx 25% inDx27inH —@ioss Red Red — 2501 ir&ficui 200b 16 ga 5505 — Proto — 1555027-12RD Айй " For cabinet compatibility, 


60 in to 69 in Wide see Grainger.com 
10 Drawers 


— B аш mm m E ШЕ guy chests, Hinged Tas alow ful 
in W x in DX in oss Blue ue , Cu In ga roto = Й і i 
Gloss Red Gray  4001b 26,684 сиіп 2000 160а 5505 Proto — J556627-10SG 480729 duty chests. Hinged lids allow full 
Greater than 70 in Wide access to top compartment. Stack on 
15 Drawers another tool cabinet or flat surface 


Gloss Black Black 2501В 32,756cuin 200168 16ga 5505 Proto _J558827-15DB-1C 48UY76 : 55 
88!4inWx27inDx27'4inH Gloss Blue Blue 25010 32,756 сиіп 2000 160а 5505 Proto  J558827-15BL-TC 48UY7; tO provide space for organizing and 
Gloss Red Gray  2501b 32,/56cuin  2001b 16ga 5505 Proto ./558827-1550-Т 0 48UY73 — storing tools and supplies. 
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HAND TOOLS 
Top Chests & Cabinet Combinations 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Industrial Premium-Duty Top Chests WESTWARD’ 
= 14 ga. Support the heaviest loads — "— Drawer Total Load li Storage itam 
А int. . Overall Dim. inish/Color olor apacity apacity 0. 
= Keyed locking system ^ compared to light- and heavy- гар іп tg 49 ig Wide 
= Full-extension ball bearing duty chests. Hinged lids allow 8 Drawers . 
slides on all drawers full access to top compart- FA rem Black Бак __ 280010 25,950 cuin 49%НН85 
= 50010. largest max. ment. Stack on another tool pave Powder Coated Hec. hed. 250015, . 29,990 Жылы 
drawer load capacity cabinet or flat surface to 80 in to 59 іп Wide 
a= = For cabinet compatibility, provide space for organizing 54 Wx Powder Coated Black Black 3,0000 — 33364cuin 49NR87 
49NR84 see Grainger.com and storing tools and supplies. ET Powder Coated Red Red 3,000!b —— 33,364cuin —49NR86 
— — Em === WESTWARD 
N——— = = . x 
= 
= == Light-Duty Top Chest & Rolling 
+ ш ш = 
—— Cabinet Combinations 
19 Drawers 25 Drawers - = = Keyed locking system 
361LN2 361LNO = Ball bearing drawer slides 
NT Support lighter loads and withstand less frequent use 
» ғы than heavy- and premium-duty combinations. 
Largest Maximum Body Item 
Overall Dim. Finish/Color Drawer Load Capacity Includes Gauge No. 
Less than 30 in Wide 
9 Drawers 
26 % in W x 18 in D x 51 %4 in H Powder Coated Black 80 Ib Rolling Cabinet 32H895; Top Chest 32H873; Keys; Drawer Liners 20ga 76Х98 
11 Drawers 
А : А Powder Coated Blac! 80 Ib Rolling Cabinet 32H895; Top Chest 32H834; Keys; Drawer Liners 2004 7СҮ04 
26 in Wx 18in DxST 9A In H Powder Coated Blue 80 Ib Rolling Cabinet 32H896; Top Chest 32H835; Keys; Drawer Liners 2004 7СҮ26 
13 Drawers 
Powder Coated Blac! 80 Ib Rolling Cabinet 32H889; Top Chest 32H834; Keys; Drawer Liners 2004 7СҮ05 
26 іп W x 18 in Dx 58 in H Powder Coated Blue 80 Ib Rolling Cabinet 32H890; Top Chest 32H835; Keys; Drawer Liners 2004 7СҮ27 
Powder Coated Red 80 Ib Rolling Cabinet 32H888; Top Chest 32H833; Keys; Drawer Liners 20ga 7СХ83 
29 % in W x 18 % in Dx 65 % in H Unfinished Gray 88 Ib Top Chest, Intermediate Chest, Lock, Keys, (5) 2.5mm EVA Drawer Liners 19ga 3611М9 
14 Drawers 
А ; А Powder Coated Blac! 80 Ib Rolling Cabinet 32H895; Top Chest 32H879; Keys; Drawer Liners 20ga 7СҮ07 
20а Зат ЕЕРЕЕ 801 Rolling Cabinet 32H896: Top Chest 32Н880: Keys: Drawer Liners 20ga  7CY29 
Sg in W x 18 in D x 60 ?56 in H 100 Ib op Chest, Intermediate Chest, (2) Keys, Drawer Liners 20ga  361LN6 
rawers 
А : А Powder Coated Blac! 80 Ib Rolling Cabinet 32H889; Top Chest 32H879; Keys; Drawer Liners 2004 16/08 
264 Ша ы IDs ДП БЕТЕ 801 Rolling Cabinet 32H890: Top Chest 32Н880: Keys: Drawer Liners 20ga  7CY30 
тыру 883811 Н 100 Ib op Chest, Intermediate Chest, (2) Keys, Drawer Liners 20ga 361183 
rawers 
m in W x 18 in D x 60 25a in H Powder Coated Blac! 100 Ib op Chest, Intermediate Chest, (2) Keys, Drawer Liners 20ga 3611М5 
19 Drawers 
i i А Powder Coated Black 100 Ib op Chest, Intermediate Chest, (2) Keys, Drawer Liners 1804 361LN2 
26 % in W x 18 in Dx 66 Yin H Powder Coated Red 100 Ib Top Chest, Intermediate Chest, 4 Keys, Drawer Liners 2004  361LN1 
40 in to 49 in Wide 
25 Drawers 
45 Vh in W x 18 % in Dx 81 % in H Unfinished Gray 99 Ib Top Chest, Intermediate Chest, Lock, Keys, (11) 2.5mm EVA Drawer Liners 190а 3611М0 
361LN8 1 
WESTWARD 
WESTWARD’ Industrial Premium-Duty 
Heavy-Duty Top Chests & Rolling 
Top Chest 19 Drawers Cabinet Combinations 
& Cabinet Support heavier loads and withstand more 
с bi ti = 250 Ib. largest max. drawer load capacity frequent use than light-duty combinations. 
ombinations Drawer item 
» Keyed locking system Attach chests and па Mu Finish/Color — Color Drawer Slide Function Includes Brand No. 
= Ball bearing slides on all drawers side cabinet to the i2Drawes | Е І 
= 200 Ib. maximum drawer capacity rolling cabinet or T Em He Matte Red Gray 821, Bearing, Full лан Keys Proto 360WH2 
= Includes: top chest, intermediate chest, use independently 13 Drawer : І 
side cabinet, (2) keys, drawer liners оп flat surfaces. EM Matte Red Gray Ball Bearing, Full E Proto 360WH1 
б Individual в (войу Item 14 Drawers, - Bill = D г 
verall Dim. omponent Dimensions Finish/Color Gauge Мо. іп Wx25 V all Bearing, Fu rawer Liners, 
40 into49 in Wide а пох бан Matte Red Gray Extension (2) Keys Proto 360WHO 
Intermediate Chest 42 in ү 19 ШЕ Powder 361LN8 18 Drawers 5 
А D x 16 in H, Rolling Tool Cabinet Coated Black Powder А ide Handle, 
57 %inW дә in Wx 19 inDx 39 %in H, Powder 42inWx25%in Coated Black — Black Ball Bearing Key Set 3611Р7 
X19inDX Side Cabinet 15 % in Wx 18in Coated Blue 2008  361LN9 Dx73 V inH Powder Side Handle, Westward 
гин D x 33 7/ in H, Top Chest 41 % Powder 361LN7 Coated Red Red Ball Bearing Key Set 361LP6 
inWx18%inDx26%inH Coated Red 50 in to 59 in Wide 
31 Drawers 19 Drawers 
Intermediate Chest 42 inWx19in Powder Powder ; Side Handle, 
57 4inw DX 16n H, Rolling Tool Cabinet Coated Black 18 9? 3611Р1 54inWx2534in Coated Black — Pack Ball Bearing Key Set Wis cS IER 
x 49 in px 42inWx19inDx 39 7 in H, Powder 361LP2 Dx73^inH Powder Red Ball Bearin Side Handle, 361LP8 
8234inH Side Cabinet 15 7 in W x 18 in Coated Blue 20 Coated Red 9 Key Set 
“п D x 33 75 in H, Top Chest 41% Powder ga 3611Р0 20 Drawers 
і › 1 ! i , - 
— inWx18%inDx26%inH Coated Red 2) n M Gloss Red Red ШЕШІ Bee eae Proto 360WH5 
Intermediate Chest 42 іп W x 19 іп Powder 361LP4 22 Drawers 
2 d : 2 Р . А 
әнш DIIS Hi Baling Tog, Cabinet Саво Зад OVAA ЕЕ БЫС ЫНЫ ТЫК ІС 
ыша Шық Side Cabinet 15 ein х 18 in Coated Blue 2004 3611Р5 24 Drawers 
D x 33 7 in H, Top Chest 41 % Powder 50 in W x 25 % Ball Bearing, Full Drawer Liners, 
п М/х 18 5610 0х 26% inH Coated Red 3611РЗ in D x 68 in H Gloss Red Red Extension (2) Keys Proto — 360WH3 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Utility Carts 


1Drawer 3 Drawers 
2CZY3 56GE38 


4 Drawers 
499H49 


>: 


WESTWARD FlexCa ГЕ: al мене-анае| 5 Drawers 8 Drawers 


Light-Duty Tool Utility Carts 53РС96 5aPc99 


Support lighter loads than heavy- and premium-duty carts. Mobile storage units hold tools and supplies and transport them within a facility. 


Work Surface ^ Total Load Total Storage | Largest Maximum Drawer Item 
Overall Dim. Lid Style — Locking System Material Capacity Capacity Drawer Load Capacity Finish/Color Color Brand No. 
1 Drawer 
30" W x 16" D x 35" H Hinge Keyed Steel 150 Ib 8,899 cu in 88 Ib Gloss Red Red Westward 2CZY3 
3 Drawers 
30" W x 20" D x 31" H Hinge Keyed Steel 250 Ib 11,000 cu in 88 Ib Gloss Black Black Westward 2CZY2 
37 12" W x 14 1⁄2" D x 45"H No Lid Padlockable Rubber, Steel 200 Ib 12.3 cu ft 100 Ib Powder Coated Black — Silver Flexcart 56GE38 
4 Drawers 
30" W x 20" D x 38" H Hinge Keyed Steel 250 Ib 12,150 cu in 88 Ib Gloss Red Red Westward 2CZY5 
37 Yo" W x 14 Y2" D x 45" H No Lid Padlockable Rubber, Steel 200 Ib 12.3 cu ft 100 Ib Powder Coated Black — Silver Flexcart 499H49 
5 Drawers 
16" W x 36" D x 39 "Н No Lid Padlockable Laminate 900 Ib 3,900 cu in 80 Ib Powder Coated Black — Blac! Mobile Shop 53РС96 
7 Drawers 
' " " No Lid Padlockable Stainless Steel 200 Ib 12.3 cu ft 15 Ib " Flexcart 35XR83 
Зо Wx 14 VE Dx 4o H Nolid Padlockable Rubber, Steel 2001 123 cu ft 100 Ib Powder Coated Black Silver —Fiexcart  499H46 
8 Drawers 
21" W x 40" Dx 44" H No Lid Padlockable Laminate 1,500 Ib 6,240 cu in 80 Ib Powder Coated Black Вас Mobile Shop — 53PC99 
Heavy-Duty Tool Utility Carts 
Support heavier loads and withstand more frequent use than light-duty carts. 
Mobile storage units transport tools and supplies within a facility. 
Largest 
No. of Locking Drawer Slide Maximum Drawer Drawer Item 
Drawers Overall Dim. Lid Style System Function Load Capacity —Finish/Color Color No. 
3 35% Wx20%" wo Lig 55NJ77 
Dx4536 H Keyed Ball Bearin 200 Ib Powder ред : 
; 366 Wx22 E Hinge y 9 Coated Red mm 3 Drawers 7 Drawers 
sat TNT 9 55NJ77 55NJ78 


Industrial Premium-Duty Utility Cart with Drawers 


Supports the heaviest loads and withstands the most frequent use compared to light- and heavy-duty carts. 
Mobile storage unit transports tools and supplies within a facility. Drawers organize and store items. 


Work Largest 
Locking Surface Total Load Total Storage Maximum Drawer Drawer Item 
Overall Dim. Lid Style System Material Capacity Capacity Load Capacity — Finish/Color Color No. 
3 Drawers 
37" W x 20" 


Powder Coated 
Dx43H "06 


Keyed Steel 1,1001b 20,559 cu in 1,100 Ib _0хўн_ "® = з= toob osoon Ob авва Si es ooo GOOO O Red 35XP93 


Light-Duty Modular Tool Utility Carts 
» Black color Use removable components off-cart for fixed storage. 
= Largest max. drawer load capacity: 80 Ib. Steel frame provides support for light-duty use. 
Work Total 
Locking Surface — Total Load Storage Item 
Overall Dim. System Material Capacity Capacity Includes No. 
0 Drawers 
22" W x 26" = P (3) Empty Parts Organizer, Mobile 
D x39" H None Tit To: - 2,980 cu n Shop's MS-CTB Empty Тоо! Bag 39CE50 
3 Drawers 
22" W x 26" 9) Empty ІНДЕ Organizer, Mobile 53PC92 
Dx39' H А А hop's MS-CTB Empty Tool Bag р 
27 W x26 Padlockable Laminate — 3250 2,340 cu in (1) 3 Drawer Clip-On System, (3) Empty Parts 53PC91 € 
Dx41'H Organizer, Bench Vise, Empty Tool Bag, Tool Trolley 


4 Drawers ы 
" (3) Empty Parts Organizer, Bench Vise, 
322001 X39, Padlockable Laminate — 1951b — 420cuin Empty Tool Modules, Mobile Shop's MS-CTB | 39CE49 3 Drawers 4 Drawers 
Empty Tool Bag, Plunger, Shop Vacuum 53PC91 39CE49 
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HAND TOOLS 
Modular Tool Storage Systems 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


PACKOUT Modular Tool Storage System 


Totes, Carts & Tool Boxes—Interchangeable ports to charge mobile devices 


= 
zm! 


Тш” 


=> 


Tool Case components from the Milwaukee PACKOUT and Milwaukee M18 batteries. Impact-resistant 
488A59 system stack and lock in place to create mobile personal cooler stores and chills food and 
| storage units. A rolling tool box, hand truck, or beverages. 
Too Box сар. Add tool boxes organizers and toes 0 8294811 Components— Mounting plates and wal 
Rolling 488A57 customize the system d | mount racks secure to flat surfaces to provide а 
Hand Truck Tool Box y : dedicated space to store modular system compo- 
60RJ99 488A58 Socket Sets—Include sockets in a range of nents. Foam inserts cushion tools in tool boxes, 
[um SIN - sizes, extensions, a ratcheting drive tool, and an and dividers can be configured to customize the 
| organizer box for storage. The box base snaps drawer layout. Organizer trays hold small objects 
| onto the cross brace of a PACKOUT hand truck or — to prevent them from rolling around and getting 
| | жек! | the top of other PACKOUT components. lost inside a tool box or bag. Workstation tops 
Personal i i -resi 
Tool Tote Soekot A Jobsite Radio Cooler Accessories—Weather-resistant jobsite radio .. в for 
416Р45 ”SORKOS evra? 56LA44 provides music or news for work crew. Includes кеа у pap | 
Total Load Item 
Item Overall Dim. Locking System Color Material Capacity Includes No. 
Totes, Carts & Tools Boxes 
Tool Box Dolly 2498 W x 18 76 Dx 13 W' H — Blac Plastic 250 Ib (4) Wheels 55EK71 
Hand Truck 20 Wx 12" D x48" H = Black/Red = 400 Ib = 60RJ99 
Rolling Tool Box 22 W' W x 22 VW D x 25 Ys" Н Padlockable Red Plastic 250 Ib =. | 488A58 
JA Wx 15 Vi" D x2 V H Padlockable Red Plastic — (1) Packout Low Profile Organizer 499М36 
979 Wx15 У" Dx 498 H Padlockable Re Plastic -- (4) Small Bins, Large Bin 488A60 
140 Wx15WDx579 H Padlockable Black/Red Plastic 75 Ib (1) Packout Tool Case W/ Customizable Insert 499M40 
Tool Case 169€ Wx16 W Dx2 Y H Padlockable Red Plastic = (1) Packout Low Profile Organizer 499M35 
19 Wx15W'Dx49€ H Padlockable Red Plastic — (8) Small Bins, (2) Large Bins 488459 
22 W' W x 16 "хб "Н Padlockable Black/Red Plastic 79 10 = 488A56 
22 W Wx 16 V Dx11 € Н Padlockable Black/Red Plastic 100 Ib — 488457 
979 Wx16 W'Dx13' H Padlockable Black/Red Plastic 75 |b Removable Tray, (5) Quick Adjust Dividers 56LA43 
1894 W x 15 9& D x 9 УН None Red Plastic 50 Ib = 55VT08 
Tool Bax Impact Resistant 
22" W x 16 1⁄4" Dx17 H Keyed Black, Red Polymers Metal 100 Ib (1) Packout XL Tool Box (48-22-8429) 61LA15 
Tool Box 3 Drawers 22W Wx14 WDx14 УН — Locking Security Bar — Black, Red Polymer 50 Ib — 60RK02 
Tool Box 2 Drawers 22W Wx16 WDx14 À'H Locking Security Bar — Black, Red Polymer 50 Ib — 60RK01 
И " " = нен LE Tape Measure, Utility Knife, Multi-Bit Screwdriver, 
15'Wx 11'Dx 17H Re 1680D Ballistic Nylon High Visibility Vest, Safety Glasses 349FA9 
Tool Tote 15" Wx11'Dx17H = Re Ballistic Nylon = = 416P46 
20 7! Wx10 "Ох 16 "Н = Red Ballistic Nylon = = 416P47 
107? Wx107€ Dx 12 € Н — Red Ballistic Nylon — — 416P45 
15" Wx15'Dx12 WH — Re Ballistic Nylon = = 485A33 
Tool Bag 16 9 Wx16 79 Dx 17 V H — Blac Ballistic Nylon — — 499M37 
2079 Wx1238' Dx 4 H = Red Ballistic Nylon = = 485A34 
Tool Backpack 15 Wx10 VW Dx 19"H = Red; Black Ballistic Nylon — = 499М38 
Rolling Тоо! Chest 38" Wx 12 Dx 1534 H ЕНЕСІНЕ Black, Red Polymer (Tool Chest) 250 Ib (1) Interior Organizer Tray 793NG8 
А ” "HJ Metal Renforced Impact Resistant А 
Tool Cabinet 19%" Wx14 V Dx 14 94 Locking Point Black, Red Polymers 50 Ib (1) PACKOUT Cabinet 792VK9 
Total Load Number of Item 
Item Description Color Material Capacity  Posts/Slots For Socket Size/Type Includes No. 
System Components 
Mounting Plate 1899 Wx1W'D Black Polymer = = = (1) Mounting Plate 55EK72 
ЕТА ҮЛГЕР Blac Foam = = = (1) Foam Insert 499M41 
ws 16 Ye" Wx 12 V"Dx 5 H = Plastic = = = (2) Long Dividers, (6) Small Dividers — 61LA12 
Drawer Divider —76 леу х 127" 0 х З"Н == Plastic = = = (2) Long Dividers, (6) Small Dividers — 61LA13 
717/05 Wx12^D Deep Sockets Size: 4 in 
x 113/90" Н Red Plastic — 28 to 2, Drive Ratchet: % — 60RJ96 
in, Sockets: % in to 1 in 
Ratchet and " " Deep Sockets: 6mm to 
Socket Tray TE IP Black Plastic = 32 19mm, Drive Ratchet: % in, = 60RJ97 
Sockets: 6mm to 19 mm 
9 39/50" W x 12" D А Drive Ratchet: 1⁄4 in, = 
x1 13/20" H Black/Red Plastic = 106 Ratchet: 34 in 60RJ98 
Racking System 21 7 Wx1798 Dx20' H Black Metal, Polymer 50 Ib — — (2) Shelves, (2) Vertical E-Track Rails 60вК03 
g 9y 21" W x 16 96" D x 3 "Н Black Metal, Polymer 50 Ib — — 1) Shelf 60RK04 
Workstation Top 23 ИЯ Wx2'H . Blac Polymer, Wood — — — — 60RK05 
Curved Hook 7 9/100" L1 27/100 Black, Red Res Met 25 Ib = = (1) PACKOUT™ 6" Curved Hook = 792VJ5 
А 7 49/50" L, 9 8/25" Impact Resistant _ ps " Wi 
Wide Hook H, 6 17/100" D Black, Red Polymers, Metal 25 Ib 1) PACKOUT™ Wide Hook 792VJ6 
S Hook ШТА D o Black, Red Ones MER 25 Ib = = (1) PACKOUT" 4" S Hook 792VJ7 
Straight Hook — 38100 L, 1229 Black, Red Polo e Metal 1510 = = (1) PACKOUT™ 4° Straight Hook —— 792VJ8 
Curved Hook MSS D Black, Red Funes Moti 1510 ES = (1) PACKOUT™ 3" Curved Hook = 792VJ9 
Organizer Cup TWLTW5WD Red Impact Resistant Polymers — (1) PACKOUT Organizer Cup 792VK0 
Roll Holder 13°L, 3 4%" W, 6 D Black, Red — Impact Resistant Polymers — — (1) PACKOUT™ Roll Holder 792VK1 
Battery Rack 13'L 3 4" W, 298 D Red Impact Resistant Polymers — — — ) PACKOUT™ M12 Rack 792VK2 
y 12W'L4W4WD Rei Impact Resistant Polymers — — — (1) PACKOUT M18 Battery Rack 792VK3 
Tool Rack 3W'L 936 W 49 D Black, Red — Impact Resistant Polymers -- — — (1) PACKOUT™ Tool Rack 792/К4 
Screwdriver Rack — 377 L, 998 W, A9 D Black, Red — Impact Resistant Polymers — — — — (1) PACKOUT™ Screwdriver Rack 192VK5 
Tool Station 10 L, 14" W, 936 D Red Impact Resistant Polymers - — = (1) PACKOUT" Tool Station 792ҮК6 
Compact Shelf 35 L, 9% W, 9% D Re Impact Resistant Polymers — — — 1) PACKOUT Compact Shelf 792VK7 
Tool Rack 14"L, 9%" W, 7D Black, Red Impact Resistant Polymers - — — (1) PACKOUT Long Handle Tool Rack — 792VK8 
Wall Plate 20' L 10  W, 1"D Black, Red — Impact Resistant Polymers — — — (1) PACKOUT™ Compact Mounting Plate 7921/10 
20 L, 30 4" W, 1 WD Black, Red Impact Resistant Polymers — — — 1) PACKOUT™ Large Mounting Plate — 792VL1 
Deep Organizer Tensions 1 8 Re Polymer (Organizer) 50 Ib — — — 793NG9 
Straight Hook | 799100110350 Black, Red Poor Metal 25 Ib - = (1) PACKOUT™ 9" Straight Hook | 792VJ4 
Standard Item 
Socket Socket Deep Socket Item Overall Dim. No. 
Drive Size Мо. of Pieces Size Range Count/Style — Count/Style — Impact Rated No. Accessories 
Ratchet & Socket Set А Jobsite Charger Radio, 18.0 V Li-Ion (not included) 55/709 
36 in 28 Ya into 1 in 14 10 Yes 608К06 Cooler, 16 qt, 10 in W x 16 in х 13 in Н, Ice Retention Up to 3 days — 56LA44 
32 6 mm to 19 mm 14 14 Yes 60RK07 
YA in, 96 in 106 Yes 608К08 
Mechanic Hand Tool Set 
Ve in 47 70178, 1024 (26) 6 Point (18) 6-Point No 793NG3 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Modular Tool Storage Systems & Tool Cases 


DEWALT Yo mw Lj 


Rolling 
TSTAK Modular Tool Тоо! Box 
St S t 420H31 
Modular, interchangeable components from 
the DeWALT TSTAK system stack and inter- 1 
lock to form a single mobile unit. A wheeled 
tool box or trolley forms the base and | 
moves along flat surfaces to transport tools Tool Box with Drawers Tool Box 
between locations. Add tool boxes, organiz- 28AD30 28AD34 
ers, and totes to customize the unit. 
No. of Total Load Item 
Item Overall Dim. Drawers Locking System Color Material Capacity Includes No. 
41" W x 17 1⁄4" D x 22" H — None Blac Polypropylene 200 Ib Trolley With Telescoping Handle, Security Strap 48VE68 
Tool Box Trolley " " " Removable Cups for Small Parts and Accessories and 
IT Wx 18 Dx7'H un Black/Yellow Polypropylene 220 Ib Removable Dividers for Drills and Bits Organization 28А035 
; н " қ _ A a (1) Tool Box, (1) Parts Organizer, (1) Organizer 
Rolling Tool Box Set 19 Wx4W'Dx5'H Padlock Назр Black, Yellow Plastic with Pull Out Trays, (1) Tool Trolley 42NM53 
12 У" W x 12 ^" Dx 1054 H = None Blac! Plastic 66 Ib = 420H30 
13" W x 4 Y D x 5" H = Padlockable Black/Yellow Plastic 44 |b (7) Removable Cups 28AD33 
13 4" W x 13 38" Dx 12 9 H — Padlockable Blac Plastic 66 Ib = 420H29 
16 1⁄4" W x 12 1⁄4" D x 6 38" H 2 Padlockable Blac! Plastic 16.5 Ib = 28AD30 
š à à A (2) Large Removable Storage Cups, (4) 
Tool Box 16 4" W x 12 1⁄4" Dx 678 H 1 None Blac Plastic 16.5 Ib Small Removable Storage Cups 28AD29 
17 14" W x6 %" D x 13" H = Padlockable Blac! Plastic 66 Ib = 28AD31 
17 W W x 13" D x 117%" H = Padlockable Blac Plastic 66 Ib Inner Tote Tray, Metal Latches (Anti-Rust) 28AD34 
17 W' W x 13" D x 17 "Н = Padlockable Black/Yellow Plastic 66 Ib Top Organizer 28AD32 
2194 W x 13 W'Dx 6 W' H — Padlockable Blac Plastic 66 Ib = 140633 
Rolling Tool Box 17" W x 17 1%" Dx 39" H — Padlockable Blac Plastic 66 Ib — 420H31 
Clipboard 2W' Wx11W' D — — Gray, Yellow Plastic — Pouch Inside Clipboard 60HJ75 
Tool Storage Foam Inserts 13" W x 4"H — Blac Foam — — 48VE72 


Hand Truck 
14C639 


Tool Box Set 
ТАҮЗЗ 


Tool Box 
Tool Box 48VE66 
14C634 


Tough System Modular Tool Storage System MEN - жшн 


Trucks, boxes, and cases—Modular, interchangeable components from DeWALT Tough System stack and interlock to form 
a single mobile unit. A wheeled tool box or hand truck forms the base and moves along flat surfaces to transport tools between 
locations. Add tool boxes, totes, and cases to customize the unit. 


Accessories—Weather-resistant jobsite radio withstands rugged conditions to provide music or news reports for work crews. 


Total Load Item 
Item Overall Dim. Locking System Color Material Capacity Includes No. Tool Case 
Trucks, Boxes & Cases 48VE65 
" " "H Z Metal / High Adjustable Foldable Brackets, 
Hand Truck — 20 1⁄4" W x 26 %4" D x 43 94 Blac үр 240 Ое е, 140639 
Rolling Tool әб у" Wx 149 Dx37 Y H Padlock Hasp Blaci Plastic, Steel = = ТАҮЗЗ 
13 и" Wx 13 W DX6 W H Padlockable Black Plastic 88 Ib abge Poche Cups Drills 420H35 
ToolBox — 2137 Wx13 € Dx 12 V H Padiockable Black Plastic 88 Ib = 140634 
2134 Wx 143€ Dx 16 H Padlockable Blac Plastic 111 Ib = 140635 
2189 Wx 12% Dx 1076 H None Black Plastic 441 = 48VE66 
TooCase — 2194 Wx13 W Dx 4 VW H None Black/Yellow Plastic 441b (4) Karge and (8) Small 48VE65 
poling оз 7 Wx19%"Dx16%'H Padlockable Blaci Plastic 250 Ib Removable Tray 60HJ72 
Item 
Description No. p x 
Accessories Jobsite Radio 
Mobile Radio System Storage Trunk, 12 V, 20 V Li-lon (not included) 48VE67 48VE67 


Polyester Tool Cases KLEIN 


| TOOLS. 
= Black = Tradesman Pro series 35HU84 
Hold small hand tools, meters, and electronic devices. 

Cases unzip along three sides to open for full visibility Overall Dim. Пат 

of contents. Hard shell with polyester fabric covering БУ" Wx10W Dx2W'H 35HU84 

resists abrasion and dries quickly if it gets wet. б Wx 894 Dx 2W H 35HU86 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. 
Tool Cases & Boxes Details on page A1. 


No. of Item 
Overall Dim. Locking System Color Compart. Brand No. 
Rolling Tool Case 


i Т інді Wx 15" D x 10%"H Combination Black 61 Westward 2WLK1 
Fn. ® ool Case 
Xcelite” sW Vx 17 D x 1 2 H None Black 18 S TANLEY 3 өңін 
"Wx6Dx2 one e roto 

Rolling Plastic Tool Cases 12 Wx8"Dx2"H None Red — 1 Proto 10996 

2WLK1 13 Wx24 Dx 7W' H None Black 1 Wilton 49XF31 

Portable, hard shell cases protect tools 14" Wx Т Dx7"H Keyed Black 1 Platt 301771 

" from damage. Two connected halves fold 1572 Wx 11%4"D x T8 H Padlockable Blue 0 Makita 44YV58 

ч 1514" W x 11%" Dx 67 H Padlockable Blue 0 Makita 44YV57 

we soso out on a central hinge for access to both — 5/7 Wx 114 Dx 1277 H Padlockable Ве — 0 Makita 44YV61 

o і i i 

sides at once. Compartments organize 16" W x 10"D x 4"H None Black 9 DEAL 46W435 

tool 5 rt БЕ d p lies. С S0 9 handl 16%" W x 11" D x 19/2 H Combination Black 38 Westward 45КК76 

0015, parts, and Supplies. Carrying handle ^ 1637 Wx8"Dx19%"H Combination — Black 38 Westward 45КК78 

eases transport. Rolling tool cases ТИ Wx 10" D x 20%"H Combination Black 38 Westward 45КК79 

5 3 f 
have wheels and an extendable handle to SoM 0 None Black — 52 Xcelite ere 
transport tools across a worksite. 4634" Wx5'Dx 3 H None Red 1 Proto 10874 


Tool Box Rolling Tool 
437U15 
Tool Box Box Set 
3W561 Tool Box Set 31XR40 
Rolling "ч 31XR36 
Tool Box Locking No.of No.of Мо. ofTotal Storage Item 
14C636 Overall Dim. System Color Drawers Compart. Trays Capacity Brand No. 


Plastic Rolling Tool Boxes 


y 141" х 11%" Dx 1694 Н Padlockable Black — 0 2 1 13224cuin STANLEY 146632 
“STANLEY. > Gay Æ G Flambeau 16 Wx25'D x 19 Н None Black б îi 2 2.851 cuin Pelican 55НГ14 
PELICAN" 16 Wx 25"D x 19"H None Black 7 7 1 2,851 сиіп Pelican 55HF15 
= 249 Wx 16° Dx 1696 H None Black 0 2 1 2 cu ft DeWalt ^ 48VE70 
Plastic Tool Boxes 287 Wx 12%" Dx 12"H Padlockable Black 0 2 {Deut DeWalt 48VE69 
; : 29% Wx18%"Dx19"H  Padlockable Black 0 2 1 5,337 сиіп STANLEY 146636 
Lightweight, portable boxes һауе a deep body for tool storage. A — 38/7 Wx23 Dx23 H None Black 0 1 0 {0.tcuft DeWalt 48VE71 
i i i Plastic Tool Boxes 
hinged lid Swings open for access to load and unload tools. They 11% Wx 5" D x 7%" H Padlockable Orange 0 1 0 400cuin Plano Molding 437009 
won't dent or rust, and they have no sharp corners that could 147 Wx TW Dx5W H None Gray 0 1 1 = Flambeau — 2W785 
ouge or scratch surfaces. 19 Wx8'Dx10'H Padlockable — Black 0 2 0 X 625cuin Plano Molding 437015 
gouge o М 15" W x 8' D x 10" H Padlockable Prange 0 2 1 1,200 сиіп Plano Molding 437010 
i i же j 15" W x 8" D x 6" H Padlockable Orange 0 2 0 739 cu in__ Plano Molding 36N205 
Plastic rolling tool boxes Wheeled for transporting between i59 77" Dx 10%" H Padlockable Black 0 1 1 UT Flambeau ^ 5AZC8 
locations. Extendable handle for pulling heavy loads. 16 W x 874" Dx 1078 Н — Padlockable — Black 0 3 1  742cuin STANLEY 146629 
А А А 16 Wx8 Dx7'H Padlockable — Black 0 5 1 485 cu in STANLEY 19YU43 
Plastic tool boxes—Top handle for carrying between locations. 17Wx10Dx13'H Padlockable Orange 0 2 1 2,300 сиіп Plano Molding 437011 
17 Wx10 Dx 1270 Н Padlockable Black 0 1 1 — Нат beau АТ 
i ы i 19"1/х 11° 0х 107° Н Padlockable Black 0 3 1 1,409 сиіп TANLEY 146631 
Plastic tool box sis Include multiple boxes to store and 18/7 Wx 10M" D x 937 H Padlockable Black — 0 5— — 1 —1085cuin STANLEY — 19Ү0А4 
organize tools, parts, and supplies. 20V Wx 874 D x 876 H None Gray 0 1 1 = Flambeau 2W784 
А x А А 207s" Wx 11" Dx9'H Padlockable Gray 0 1 1 2,012 сиіп Plano Molding 36N220 
Plastic rolling tool box sets—Consist of multiple storage E ГЕ x1 n Dx 1 p Е п None Gra 0 1 1 xm Pam T Ec 
i л i i "Wx 10%" Dx10v8 adlockable ac ,094 cu in 4 
containers that fit together for transport as a single unit. Wheeled ЭЗ Wx 1198 Do 1074" H Padlockable Black 0 5 1 —894cuin STANLEY —19YUAS 
bottom container provides a stable base for stacked containers. 26" х 10" Dx 11'H Padlockable — Gray 0 3 1  2,826cuin Plano Molding 36N221 
Locking Number No.of No.of No.of Total Load Item 
Overall Dim. System Color о1Вохев Drawers Compart. Trays Capacity Includes Series Brand No. 
Рао ЫШ ШРШ! % 22 Ib, 30 (2) R ble Side B 
7910", 8 7/10", "W x 2", = R emovable Side Bins ] _ 
83/16" 11% 0%7,9° 121/5 н None Black 0 0 Ib, 44 Ib 9 inx7%inx2 in MJ-3097+3098+3099 24Y988 
12" Wx 1276" Dx 11"H None Black = 0 13 0 33 Ib (1) Hand Latch Operation CLICK"N' CONNECT” STANLEY —31XR36 
Plastic Rolling Tool Box Sets 
К А " (1)Bottom Bin, (1)Middle 
18%" W x 1196" 0 х 24916" Н Padlockable Black 1 2 3 1 35 Ib Organizer, (1)Top Tool Box Stanley STANLEY — 31XR40 
2154" Wx 13%' 0 х 28%"H None Black 1 3 4 1 100 Ib П ДЕТІ Lower Bin, (T)Part FATMAX STANLEY — 3FRAO 


Bins, (1)Portable Tray, (1) 001 Box 


Flambeau олт 4% 


Plastic Step Stool Tool Boxes 


Flat, reinforced lid supports weight to double as a step stool. Deep body stores tools. 
Top handle for carrying the box between locations. 


Locking No. of No. of Total Load Item 
Overall Dim. System Color ботрап. Trays Capacity Brand No. 
2199 Wx 15 Dx 134 H one Yellow 1 3001 Flambeau 1NTH9 


20' W х 14'Dx12%"H__ Padlockable Black/Red 2 1 325 Ib Skilcraft 540051 


Structural Foam Tool Boxes 


= Black color Rolling tool box—Wheeled for transporting between locations. 
Strong and rigid with a deep body to protect and store Extendable handle for pulling heavy loads. 


tools. Hinged lid swings open for access. Structural Tool boxes—Handles for carrying between locations. 
foam is lighter than plastic, but less water-resistant. 


Locking No. of No. of No. of Total Load Total Storage Item 
Overall Dim. System Dividers Сотрай. — Trays Capacity Capacity Brand No. 
Rolling Tool Box 
224" Wx37W Dx 23%" H Keyed 1 2 1 110 Ib 13,340 cu in STANLEY 2FDB7 
Tool Box Tool Box 

1RG71 12%" W x 8%" Dx 112 H Padlockable 7 7 45 |b 2,075 cu in STANLEY 31XR33 
23 Wx 12%" Dx 10%" H Padlockable 1 inner tray 2 66 Ib 1,155 cu in DeWalt 53JF14 
28" W x 125" Dx 119€ Н Padlockable 7 17 100 Ib 21,252 cu in DeWalt 53JF15 
37 Wx21'Dx20' H Keyed — 1 250 Ib 12,274 cu in Contico 1RG71 


750 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Tool Boxes & Bags 


Steel Tool Boxes WESTWARD llBeta 


Resist impact, bending, or warping under stress or heat. Steel rolling tool boxes with drawers—Wheeled box has an extendable handle 
to pull heavy tools and parts from one location to another. Deep body for storage, 
and multiple drawers slide out to provide space for organizing tools and parts. 


Steel tool boxes—Deep body stores tools. Top handle for carrying between 
locations. Hinged top swings open for access to load and unload tools. 
Steel socket storage boxes—Subdivided storage space separates and organizes 


Steel tool boxes with drawers—Drawers slide out to organize and store sockets. A hinged top swings open for access to load and unload sockets. 


tools and parts. Top handle for carrying between locations. 


Locking Number No.of No.of No.of TotalLoad Total Storage Body Item 
Overall Dim. System — Color ої Boxes Drawers Compart. Trays Capacity Capacity Gauge Brand No. -— 
Steel Tool Boxes - 
12" W x 61%" D x 5%" H Padlockable Black 1 0 1 1 15 kg 424cuin 0.8mm Westward 447.83 
16 Wx7 Dx7W'H Padlockable Black 1 0 1 1 15 kg 825cuin 0.8mm Westward 447.82 
17Wx8' D x 81%" H Padlockable Вей 1 0 1 0 15 kg 900 сиіп 0.8mm Westward 10J171 
18" W x 14"D x 10"H Padlockable Black 1 0 5 4 22 Ib 2,520 сиіп 24ga Proto 4R138 Tool Box 
19 Wx7" Dx7'H Padlockable — Red 1 0 1 1 10 Ib 931 cu in 24 ga Proto — 40JD17 44ZJ90 
20 W x 8" D x 77%" H Padlockable Black 1 0 1 1 15 kg 1,200 сиіп 0.8 тт Westward 44ZJ90 
20" W x 8" D x 9' H Padlockable Red 1 0 1 1 15 kg 1,200cuin 0.8mm  Westward 36Y008 Tool Box with 
20 Wx8W'Dx97?'H Padlockable Red 1 0 2 1 40 Ib 2,133 сиіп 140а Proto 40/095 Drawers 
24 W x 8" D x 9' H Padlockable Вей 1 0 1 1 15 kg 1,580cuin 0.8mm Westward 10,162 10J165 
26'Wx8/ Dx 9%" H Padlockable — Red 1 0 2 1 75 lb 2,133 cu in — Proto — 40JD14 
30 W x 8" D x 9' H Padlockable — Red 1 0 1 1 15 kg 1,980 сиіп 0.8mm Westward 10J164 
32 W x 8%" D x 9%" H Padlockable Brown 1 0 2 1 25 Ib 2,584 сиіп 14 ga Proto 4R158 
Steel Tool Boxes with Drawers 
201" W x 8' D x 1384" Н Padlockable Black 1 2 1 0 15 kg 1,440 сиіп 0.8mm Westward 447.87 
2072" Wx89& Dx 13%" Н Padlockable Red 1 2 1 0 15 kg 1,440 сиіп 0.8mm Westward 10J165 
Steel Rolling Tool Boxes with Drawers 
21 W x 13%" Dx 364 H Keyed Gray 2 3 5 2 49 Ib 1,058 cu in — Beta 420786 
21%" W x 134 Dx 364" H Keyed Orange 2 3 5 2 47 |b 1,056 cu in = Beta 420784 
21V Wx 137" Dx 36W Н Keyed Rei 2 3 5 2 48 |b 1,057 cu in — Bela 42018 Rolling Tool Box Socket 
Steel Socket Storage Boxes ith D St B 
10 Wx5Y& Dx 194 H None Red 1 0 1 0 БІр 74 сиіп 20ga Westward 35XR65 миын тамак» orage Box 
19 х 79 Dx 19e H None Red 1 0 1 0 1016 874 cu in — Proto — 40JD23 420T84 40JD23 


Drawstring-Top 
Round 
52NZ02 


WESTWARD TOOLS. Mia” TD (уч 
Bucket Bags | 


Hoist up tools and supplies to elevated work areas. Cylindrical body and roomy interior 
stores tools, and flat bottom provides a stable base for standing the bag upright. Light, 


Open-Top 
Narrow 
Round 
36L220 
Open 
Top 


sturdy materials support tools, parts, and supplies while adding minimal weight to the load. 2DFP2 Open-Top Oval 
No. of No. of 34E637 
No.of ^ Overall Bottom Reinforced Closure Includes Body Inside ^ Outside Body ii Item 
Pockets Height Diameter Bottom Type Напо Strap Color Pockets Pockets Color Features Brand No. 
Canvas Drawstring-Top Round Bucket Bags 
Attachment Type: None 
0 15 іп 12 in Yes Open Top No Off-White 0 0 Off-White НЕГІ Cord to Shur Bag Closed- al Westward 32PJ52 
; ; ; einforced Water Resistant Base, Stackable, " 
8 11 in 11in Yes Drawstring No Red 6 2 Red Stand Up, Stay Open Design Milwaukee 53TX76 
10 6in 11 in No Drawstring Мо Olive 10 0 Olive Olive canvas for durability Klein Tools 2DGH7 
; ; ; Reinforced Ripstop Pockets and Bottom, Ripcord Bucket 
19 6 ^in 10 іп Yes Drawstring No Brown 6 13 Brown Closure, i Pi Deep in Most 5 gal el Boss 52NZ02 
Attachment Type: Single Handle With Snap Hook 
0 17 in 12in Yes Drawstring — Yes White 0 0 White Double-Locking Carabiner, Swivel Snap Klein Tools 60XM98 
0 22 in 12 іп Yes Drawstring Yes White 0 0 White Double-Locking Carabiner, Swivel Snap Klein Tools 60XM99 
Canvas Open-Top Narrow Round Bucket Bags 
Attachment Type: None 
0 48 in Тіп Yes Open Top No Off-White 0 0 Off-White Polypropylene Rope Handle Klein Tools 2DFP5 
1 15 іп 2%іп Yes Open Top No Off-White 1 0 Off-White Heat-Resistant Klein Tools 36L220 
Canvas Open-Top Oval Bucket Bags 
Attachment Type: Single Handle With Snap Hook 
15 10 in 14 іп Yes Open Top Yes Off-White 15 0 Off-White Tripod Suspension Klein Tools 36K967 
41 10 in 14 in Yes Open Top Yes Off-White 26 15 Off-White Swivel Snap Hook Klein Tools 2DGU2 
Canvas Open-Top Round Bucket Bags 
Attachment Type: None 
0 15 in 12in Yes Open Top No Off-White 0 0 Off-White High-Density Polyethylene Top Ring Klein Tools 2DFP2 
0 20 in 16 in Yes Buckle No Gray 0 0 Gray Carabiner Hoist Ergodyne 436D22 
0 20 in 16 in Yes Buckle No Gray 0 0 Gray Web Handle Hoist Ergodyne 436D20 
0 22in 12 in Yes Zipper No Off-White 0 0 Off-White Heavy Plastic Bottom with Feet, Rope with Leather Handle Westward 53JW39 
1 14 in 9in Yes Open Top No Off-White 1 0 Off-White ^ Durable Straight-Wall and High-Density Polyethylene Top Ring — Klein Tools 2DFN8 
2 14 іп 9 іл Yes Open Top No Off-White 2 0 Off-White (2) 7 in (17.8 cm) Square Inside Pockets Klein Tools 2DFN9 
Attachment Туре: Single Handle With Snap Hook 
0 4 in 9 in Yes Open Top Yes Off-White 0 0 Off-White Swivel Snap Hook Klein Tools 2DFP1 
0 ТЕ іп 12 in Yes Open Top Yes Off-White 0 0 Off-White Heavy Plastic Bottom with Feet, Web Handle with Clip Westward 53JW40 
1 15 іп 12 іп Үеѕ Ореп Тор Yes Off-White 1 0 Off-White Drain Holes, Swivel Snap Hook Klein Tools 34E641 
4 12 in gin Yes Open Top Yes Off-White 0 4 Off-White (4) Exterior Pockets, Swivel Snap Hook Klein Tools 2DGU4 
15 12in 9in Yes Open Top Yes Off-White 15 0 Off-White (15) Interior Pockets, Swivel Snap Hook Klein Tools 2DGU5 
Canvas Zippered-Top Round Bucket Bags 
Attachment Type: Single Handle With Snap Hook 
1 17іп 14 іп Yes Zipper Yes Off-White 0 Off-White Swivel Snap Hook, Zipper Closed Top Klein Tools 34E639 
1 22 іп 14in Yes Zipper Yes Off-White 1 0 Off-White Heavy Duty D-Ring, Zipper Closed Top Klein Tools 34E640 
Plastic Open-Top Oval Bucket Bags 
Attachment Type: None 
14 10 in — Yes Open Top No Orange 14 0 Orange All-Purpose Tool Bucket, Drain Holes on Bottom, Kickstand Klein Tools 34E634 
15 10 in — Yes Open Top No Orange 15 0 Orange Resist Wear and Tear, Drain Holes on Bottom Klein Tools 34E637 
Polyestor Open-Top Round Bucket Bags 
15 іп 12 ^ in Yes Buckle No Black 0 0 Black Swiveling Hoist Ergodyne 436D24 
Vinyl Zippered-Top Round Bucket Bags 
Attachment Type: Single Handle With Snap Hook 
0 17 in 12 in Yes Open Top Yes Orange 0 0 Orange — Swivel Snap Hook, Zipper Closed Top, Work-At-Height Approved Klein Tools 616J60 


: KLEIN 
Rolling Tool Bags 2257: PE wesswaro wo жи 


Outside Inside ; Item 
Wheeled bags have an extendable handle to pull heavy tools and Mus voies. Overall Dim. Brand — No. 
parts from one location to another. Fabric shell covers a metal frame, 10.5 ОМ YE WC DOCET HC Klein Tools 22NN65 
which holds the bag open for easy loading and unloading. Large center Муюп 
: ; : А үлі VA y 
compartment holds bulky items, while pockets organize small items. —_ -—!ÓÓ P IN polyester Nylon 
Padding protects tools during transport. 6 15 22 10х10" 0 х 17/2" Н — Westward 32PJ39 23NN65 30Ј291 


Sign іп їо Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE T51 


HAND TOOLS Scan. Order. Done. = 
Tool Backpacks, Bags & Totes Details on page A1. 


Ballistic Nylon Polyester 
416P44 35HU81 


KLEIN ‘thier СІС | © GREENLEE 


Canvas 
36L272 


TOOLS Wesmwagp: Mine 


Flat Zippered Tool Bags Tool Backpacks 


Feature a single pocket for holding pencils, nuts, bolts, and other small Multiple pockets store tools. Padded shoulder straps cushion 


: с : the load and distribute weight evenly across the shoulders while 
ME open or closed with a single pull and lay flat for wearing the pack to transport tools hands-free. 


No. of Outside No. of Inside Item 
Overall Overall Overall Item Pockets Pockets Overall Dim. Brand No. 
Width Depth Height Color Brand No. Ballistic Nylon 
Ballistic Nylon Б Black 
12 ү T Black Klein Тооіѕ 36L258 3 32 14" WxTW Dx17W H Klein Tools 259618 
Canvas | А Е : 4 18 1194 W x 778 D x 19%" H Milwaukee 419J52 
10 3 8 White Bucket Boss 52NZ06 4 21 14" Wx 14" Dx 1877 H Klein Tools 49AW90 
10 37 8 Blue. Klein Tools 36L274 4 35 1438" W x 1436" Dx 20 H Klein Tools 53YE64 
10 ЗУ 8 Off-White Klein Tools 36L271 T 28 1534" W x 9" D x 2414" H Milwaukee 53ТХ73 
10 ЗИ" 8 Red Klein Tools 36L279 12 36 1312" W x 11" D x 19 H Klein Tools 484T59 
10" 3” 8 Yellow Klein Tools 36L272 Camouflage 
12" VA TW White Westward 32PJ41 4 35 14 W x 14%" Dx 20' H Klein Tools 49AW93 
20" 9" 11" Тап Westward 53JW32 Red 
Leather 2 46 18" W x 9%" D x 20%" H Milwaukee 416P44 
TE V 6%" Тап Westward 13T120 Ballistic Polyester 
125 EZ T Brown Klein Tools 2DFT2 Black 
20 20" 8 Brown Klein Tools 36L263 4 35 14 Wx 7W' D x 20"H Klein Tools 35HU81 
Nylon . Black/Gray/Orange 
1297 у" T Camouflage Klein Tools 2DGT8 3 18 BY" Wx 13%" Dx17W Н Klein Tools 60XM97 
Polyester : 3 18 ВУ“ Wx 13%" Dx17W'H Klein Tools 60XM96 
4% 2% % Black Klein Tools 49AW86 Red/Black 
12" Ww TR Black Westward 32PJ42 2 46 15 W x 11" D x 20" H Milwaukee 326UU3 
Number Overall Overall Overall Item 4 18 14 Wx 9"D x 18"Н Milwaukee 326UU4 
of Bags Width Depth Height Color Brand No. Nylon 
Sets Black 
Ballistic Nylon 8 36 134" Мх 137" D x 16 H CLC 5ZPJ2 
2 125 %in ГА Camouflage Klein Tools 49DF45 Polyester 
120" 1%in T Black Klein Tools 53YE66 Black 
Canvas 0 27 15"W x 9%" D x 18%"H Greenlee 499N27 
10" 3 in 8 Blue/Red Klein Tools 36L229 2 31 13" W x 13" D x 17" H DeWalt 402M75 
3 12" Tin T Black/Red/White Westward 32PJ43 3 19 17 Wx7Dx19'H Westward 32PJ49 
127" % in 8 Red Milwaukee 53TX75 3 20 14 Wx6' Dx16' H DeWalt 402M74 
18" КЕД 8" Blue/Red Klein Tools 197GR9 3 20 1A Wx 6"D х 18%" H CLC 4021176 
4 12%" % in үм Blue/Olive Klein Tools 1YBP8 3 27 10" W x 10" D x 2077 H Greenlee 499N26 
127" 3A in т" Black/Brown/Gray/Red Klein Tools 34E630 4 15 1957 Wx7Z"Dx18'H Westward 32PJ48 
Polyester 9 31 15" Wx1077 Dx 184" H CLC 402M77 
6", 7, 9" = 5,6,7 Black/Khaki CLC 60UJ60 6 69 13" W x 9' D x17 H CLC 402M69 
3 8%" Vain 6%" Black; Brown; Gray Bucket Boss 52NZ07 9 48 13 Wx 7%" D x 16"H DeWalt 402M72 
9" 1in 6 Black Westward 32PJ44 11 6 13 W x 8"D x 16"H CLC 402M70 
4 TW 3%in 4%"  Blue/Green/Red/Yellow Arsenal By Ergodyne — 444874 Orange 
10" 3% in 4⁄2" Blue/Green/Red/Yellow Arsenal By Ergodyne 44А873 3 4 14 Wx14'Dx18' H Salisbury 4FPG9 
KLEIN Outside ^ Inside 7 
utside Inside em 
TOOLS. Cle. © GREENLEE (WESTWARD |DEWALT| FlexCart. ки Pockets Description Color Brand No. 
allistic Nylon 
Tool Totes 4 10 89 Wx5'Dx11'H Klein Tools 35HU80 
11 9 EA Wx89 Dx 17 Н Black Klein Tools 35Н076 
Open-mouth pockets keep tools visible for easy access. Flat bottom provides a stable base трав аа 5. 0^. WX 10 Dx 12/0 H Kein Tools. SSHU7? 
to hold the tote upright. Constructed of light but sturdy materials to support tools, parts, and 0 17 Wx9 Dx12 H Klein Tools 361257 
; ; ; ; mag ; 0 0 19 Wx9'Dx15' H Tan Klein Tools 20ҒТ5 
supplies without adding weight to the load. Totes have a built-in carrying handle. 1 20" х 20 D x 12 H CLC 600159 
Leather 
0 0 159 'Wx15' Dx7' Н Brown Klein Tools 361231 
12 5 85 W x 87" Dx15'H Tan CLC 5LF05 
Polyester 
0 11 13 Wx13' Dx 11' H Greenlee 499М32 
1 19 16 W x 16" Dx 10 H Greenlee 499М31 
3 29 1l Wx 11" D x 18"H Greenlee 499М33 
6 21 11"Wx11"Dx17"H Greenlee 499М30 
7 0 15%" Wx 7%" Dx 10"H Klein Tools 361273 
5 15%" Wx7TWDx10' H Klein Tools 1YBR5 
8 3 19 Wx8' Dx 10 H Westward 32PJ34 
9 8 16 Wx9'Dx9'H CLC 60UJ58 
12 14 WxTl'Dx 11' H CLC 1LWK3 
10 3 13 Wx12'Dx 15"H Westward 53JW34 
7 1514" W x 71%" Dx10'H Black Klein Tools 20616 
12 0 8/7 Wx 87" Dx 16"H Westward 32PJ32 
15 20 'Wx11'Dx11' H CLC 1LWK4 
13 10 23" Wx 8"D x 10"H Westward 32PJ35 
14 4 12" W x 8%" D x 12" H Westward 32PJ33 
8 1l'Wx9'Dx19'H CLC 402M68 
15 8 18"Wx 11" D x 18"H DeWalt — 3XUV2 
\ 6 15" Wx8VDxTIV H CLC 206108 
Ballistic Nylon Canvas Leather 16 9 8" Wx 8"D x 16"H CLC 402M67 
35HU77 2DFT5 5LFO5 10 T4 Wx877Dx8 H DeWalt 3XUV1 
20 22 13 Wx10 Dx 11' H Flexcart 566Е44 
25 18 23'Wx12'Dx15'H CLC 3HY98 
752 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 
Tool Bags, Vests & Pouches 


` УА” ШЕ ЗЕ 
— — Tool Belt Tool Belt w/o 
52NY96 Pouches 
До 4ZB45 
pron 
Wide-Mouth Tool Bags 38GV42 Tool Rig 
Top fastens closed to keep contents secure ико 
and opens fully for easy access when loading enm 
and unloading tools, parts, and supplies. Large 
center compartment holds bulky items, and 
smaller inside and outside pockets organize 
smaller items. Constructed of light but sturdy = 
materials to support tools, parts, and supplies 
: р : Nylon Polyester [иш KLEIN 
without adding weight to the load. EL зав Wesrwarp’ Niu FOOLS. STANLEY) 
No. of No. of Outside No. of Inside Item 
Pockets Pockets Pockets Overall Dim. Color Brand No. Tool Belts, Aprons. 
600D Polyester Е { à Tool Vest 
mum на 6 1 12"Wx12"Dx14"H Black, Yellow DeWalt 699W10 Suspenders & Vests мены 
1 T б El Т ү р x s i pack Klein Tools EUH Allow workers to wear their tools while on the job. Keep tools 
7 35 TAWI DIH — Black Klein Toole — S3yE65 — | Within reach so worker's hands are free for other tasks. For use 
42 9 33 17%” W x 10/7 D x 16/7 H Black Klein Tools — 259614 in tight spaces or places where it may be impractical to bring 
53 5 48 17Wx17Dx17H Black Milwaukee 53ТХ78 | tool b b 
Canvas along a 1001 Dag or оох. 
0 1 12" W x 6" D x 10" H Natural Klein Tools — 2DFN4 No. of Item 
0 1 14 Wx6 Dx14 H Brown Klein Tools 2DGT2 Pockets Padded Material Waist Size Brand No. 
1 0 1 16 Wx6 Dx14 H Brown Klein Tools 5LL47 Tool Aprons 
0 1 18 W x 6' Dx14' H Brown Klein Tools 8EDN3 Carpentry 
0 1 20" Wx6'Dx15'H Brown Klein Tools 2DFN5 16 Yes Canvas Up to 52 in Bucket Boss 52МҮ97 
0 1 22" W x 22" D x 15"H Brown Klein Tools 36К971 General Purpose 
2 2 11] Wx6"Dx7"H Green exsport 8RHA9 2 No Canvas 29 to 50 in CLC 38GV42 
4 2 2 Black exsport 9DY31 3 No Cotton 29 to 46 in CLC 5LF23 
2 2 19 Wx6& Dx9' H Green exsport 8CJL4 5 No Canvas 29 to 50 in CLC 3XUV3 
2 2 Black ехѕроп 8VT83 12 No Leather 29 in to 46 in CLC 42B44 
10 0 10 14 Wx6' Dx 14 H Brown Klein Tools 34Е623 16 Yes Cotton 28 in to 52 in Ergodyne 9PZN9 
13 0 13 16 Wx6 Dx 14 H Brown Klein Tools 34Е624 Tool Belts 
15 1 14 20" W x 6"D x 15"H Black Klein Tools 2DFL6 Carpentry 
17 0 1/. 24 W x 6' D x 15' H Brown Klein Tools 34Е626 5 No Polyester 29 in to 46 in CLC 47841 
Nylon 12 No Polypropylene 32 in to 50 in Westward 5MZL2 
0 0 0 24" W x 10" Dx 18"H Orange Klein Tools — 2DFU1 13 Yes 6000 Polyester 32 іп to 54 in Westward ^ 5MZL1 
18 12 6 20" W x 20" D x 137 H Black/Gray Kraft Tool 381Ү48 Electrician 
Polyester 29 Yes Nylon 30into53in ^ Milwaukee 380740 
4 3 1 13 Wx9' Dx 8 Н Black Westward — 53JW42 General Purpose : 
7 7 0 24" Wx 12"D x 12"H Black CLC 1LWK5 13 No Canvas Fits up to 52 in Bucket Boss 52МҮ96 
10 2 8 TV?" Wx157 Dx 7H Blue IDEAL 6LFY8 Tool Belts without Pouches 
11 4 7 22 W x 12%"D x 14 H Black Westward 32Р.40 General Purpose 
14 6 8 12 W x ву" D x 8' H Black CLC 402M65 = == Polyester 29into46in Westward 131130 
16 6 10 17 Wx8'Dx13'H Black Westward ^ 53JW37 — = Leather 29 in to 46 in CLC 5LF25 
17 17 0 18" W x 7" Dx9'H Black CLC 5LD75 = = Polyester 29 in to 46 in CLC 47В45 
18 6 12 12 Wx9'Dx13' H Black/Blue IDEAL 6LFY6 Ironworker 
3 18 9%" W x 9%" D x 11%" Н Black CLC 47839 - = Leather 38 in to 46 in Klein Tools — 20606 
21 11 10 14 Wx7W Dx9W H Black Westward 32PJ36 == = Nylon Up to 54 in Klein Tools 361233 
11 10 16 Wx8W' Dx 1172 H Black Westward 32PJ37 Tool Rigs 
13 8 12"Wx8'Dx9'H Black CLC 5LU64 Electrician 
22 10 12 16 МХВ D x 10" H Black CLC 402M66 28 Yes Polyester 29 in to 46 in CLC 1LWK6 * 
15 7 18 W x 121" Dx 13/7 H Black Westward 32PJ38 General Purpose 
23 13 10 15" W x 10"D x 12" H Black CLC 47831 19 Yes Nylon Up to 52 in Bucket Boss 52NY95 * 
25 13 12 168 Wx8' Dx11' H Black CLC 5LU63 24 Yes Nylon 30 in to 53 in Milwaukee 380241 * 
13 12 18" W x11" Dx12'H Black CLC 5LD83 Tool Suspenders 
29 20 9 12" W x 8%" D x 9'H Black DeWalt 3XUU5 General Purpose Ones 
30 10 20 T W x 13" D x 13" H Black CLC 1LWN5 ne Size 
33 20 13 16'Wx8'Dx 1277 H Black DeWalt 402M71 1 = Polyester Fits Most Westward 5М2РЗ 
37 23 14 18" W x 10" Dx 11'H Black CLC 5LU65 Tool Vests 
40 26 14 17%" W x 17%" Dx 107 H Black DeWalt 3XUU7 General Purpose ч 
41 13 28 13 Wx7Dx14W'H Black DeWalt 402M73 16 Yes Polyester Universal STANLEY 31ХН39 
50 7 43 18 WxT Dx 14 H Black CLC 5LU62 Include Too! Belt & Suspenders 
For 
No. of Compatible Attachment Maximum — Closure Item 
Polyester Leather Polyester Pockets with Product Type Type Вей Мі Туре Brand No. 
Pouch Holster Sheath Nylon Tool Pouches 
5MZL9 2DFR2 52NZ215 4 Screwdrivers Belt Slo 2in Open Top Klein Tools 34E629 
15 Tape Belt Slo 2in Open Top Klein Tools 58UR21 
Polyester Tool Pouches 
1 Tool Belts Belt Slo 2in Open Top Bucket Boss 52М710 
5 ool Belts Belt Clip 2% in Open Тор DeWalt _ 3XUT8 
6 Tool Belts Belt Clip = Open Top Westward 5М719 
7 Small Utility Tools Belt Slo 3in Open Top Milwaukee 444N81 
7 Tool Belts Belt Slo 234 in Zipper CLC 5DYN2 
— БЕ Е Е omm 
" ool Belts elt Clip Ain pen Top 5 
wos? г" РНС щл» 15 ool Belts = 3in Open Top Milwaukee 53ТХ79 
er m 20 ool Belts Belt Clip — Open Top CLC 42B40 
Leather Tool Holsters 
Tool Pouches, Holsters & Sheaths Knife, Pliers Belt Slo 2in OpenTop Klein Tools 2рЕВ2 
; Б Polyestet Tool Holsters 
Attach to belts or straps to provide storage space for tools, parts, and supplies. ool Belts Snaploop — 2in Snap CLC 2VEK1 
i ithi i -the- mm Tool Sheaths 
They keep frequently used items within reach and provide on-the-go storage to T Шу Knife Balt Sta 2 vin Open Top Klein Tools 2DFU2 
help prevent tools from being misplaced. 1 cut Knie BeltSlot — 234in  OpenTop CLC 47858 
For able-Splicer Knife, i A 
No. of Compatible Attachment Maximum — Closure Item 2 Electrician's Scissor Belt Slo 2% in Ореп Тор Klein Tools 2DFU3 
Pockets with Product Type Type Belt Width Туре Brand No. Plastic Tool Sheaths 
Canvas Tool Pouches 1 Blade, Lanyard, PHC Belt Cli 4% in Open To Pacific Handy AMUY6 
1 Bolt Bag Belt Slot 3in Open Top Klein Tools 20607 Safety Cutter p 21 P Cutter, Inc 
1 Tool Belts Belt Slot 3in Open Top Klein Tools 20Е09 Polyester Tool Sheaths 
Leather Tool Pouches Tool Belts Belt Clip 2in Open Top Bucket Boss 52NZ15 
1 Tool Belts Belt Slot 2in Open Top CLC 5LD98 7 Tool Belts Belt Clip 2in Open Top Bucket Boss 52NZ13 
6 Scissors, Tools Belt Slot 2in Open Top Klein Tools 34Е628 Synthetic Leather Tool Sheaths 
10 Knife, Pliers, Screwdrivers Вей Slot 2in Open Top Klein Tools 51149 Knife Belt Slot 6in Open Top Hyde 38HT08 
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HAND TOOLS 
Tool Organizers & Truck Boxes 


Wrench Rolls 


Flat organizer with slots to hold wrenches of 
different sizes. Lies flat to load or lay out tools 
and rolls up for storage or transport. Sturdy 


fabric resists wear, punctures, and tears. 2MPK& 
No. of Overall Overall Closure Item 
Pockets Length Height Type Color Brand No. 
6 26 in 14 іп Zipper Brown Bucket Boss 52NZ05 
8 14 іп 7 3À in Hook-and-Loop Black Wiha Tools 2MPK8 
9 10 in 12 in Tie Strap Red Proto 196565 
9 15 іп 12 in Tie Strap Red Proto 196563 
13 15 іп 14 in Tie Strap Red Proto 196566 
15 29 іп 26 1⁄4 in Hook-and-Loop Black Westward 32PJ46 
20 22 іп 16 in Tie Strap Red Proto 196564 
25 26 in 14% in Roll Brown Bucket Boss 52NZ04 
34 29 %in 14 in Buckle Black Westward 32PJ47 
(WESTWARD 
S k t R il 5WXR4 
= Red 
Metal bar with clips or pegs holds sockets of a specific 
drive size for organization and quick identification. 
Overall Item 
Width For Socket Size/Type Number of Posts/Slots No. 
14% in V4 in Sockets 13 5WXR4 
18 іп Ув in Sockets 14 5WXR5 
22 A in 1 in Sockets 16 5NND6 
Crossover 
(weather guard, 4NY54 


2 


Heavy-Du See 
Truck Boxes 


= Bolt-on mounting = Keyed locking system 


Overall Overall Overall 
Color Lid Style Width Depth Height — Storage Cap. Gauge 
Crossover Truck Box 
Single Lid 
Black Single 70 “in 20 Жіп 14 94e in 9.2 cu ft 16 
Single 60 % in 20 іп 11 іп 6.1 cu ft 16 
Single 70 %in 20 7 in 14 Жіп 9.2 cu ft 16 
Silver Single 71 Vs in 20 % in 17 iA in 11.3 cu ft 16 
Single 71 Vs in 21in 15 % in 9.1 cu ft 0.1 in 
Single 71 Үзіп 21 in 19 іп 13.0 cu ft 16 
Single 61 in 27 “in 11 Жіп 6.1 cu ft 14 
White Single 71in 20 % in 14 Ain 9.2 cu ft 14 
Single 71 іп 20 Жіп 17 lA in 11.3 cu ft 14 
Gull Wing Lid 
White Gull Wing 71in 20% in 14 Win 9.2 cu ft 14 
Double Lid 
Silver Double 70 “іп 20 % in 14 Жіп 9.2 cu ft 16 
Innerside Truck Box 
Single Lid 
ilver Single 58 ^ in 12 JA in Tiin 3.2 cu ft 16 
White Single 58 ^ in 12A in 11 Ye in 32 cu ft 14 
Topside Truck Box 
Double Lid 
Silver Double 72 in 15in 17 іп 10.6 cu ft 16 
Double 88 in 15in 17 in 13.0 cu ft 16 
White Double 72in 15in 17 іп 10.6 cu ft 14 
Double 96 in 15 in 17 in 14.2 cu ft 14 
Truck Box Chest 
Single Lid 
Black Single 47 in 20 Жіп 19 1A in 10.0 cu ft 16 
Silver Single 47 in 20 14 in 19 14 in 10.0 cu ft 16 
Single 61 in 27 % in 19 36 in 17.0 cu ft 16 
Underbody Truck Box 
Single Lid 
ilver Single 36 % in 18 in 18 in 6.5 cu ft 12 
Singie/Dron Door 
ilver — Single/DropDoor 48іп 18 in 18 in 9 cu ft 0.1 in 
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Імас-міте | 
WESTWARD’ 
Tool Holding Magnetic Bars 


Organize steel, iron, and other ferrous tools. Bars mount 
to a wall or in a work truck to keep tools accessible. 


Mounting 
Overall Dim. Color Type Brand 
Y іп Wx 13 in D x 1% in H Black Mounting Hole — 
% inW x13 inDx1%inH Red Mounting Hole — 
1inWx24inDx1inH Red Mounting Hole — 
Тіп Мх 24inDx1%inH Black Mounting Hole — 
1% і Мх 18 in Dx2inH Silver Mounting Hole Mag-Mate 
1% in Wx 13 in D x %a in H Black Mounting Hole = 
2% in W x 10% in D x % in H Red Magnet Westward 
2%inWxit“%inDx1%inH Red Magnet Westward 
біп W x 12 in D x 4e in H Silver Magnet Westward 
12 in Wx12 in Dx à in H Silver Magnet Westward 
2MV16 


© BOSCH MATITA 
Tool Storage Foam Inserts 


Fit into drawers of tool cabinets to cushion tools and protect them 
and the drawer from damage. The foam has tool-shaped cutouts 
or can be customized for a snug fit. 


Overall Overall No. of 
Customizable Width Length Compart. Color Brand 
Yes 12 Y^ in 15 іп 0 Black Bosch 
Yes 15 іп 11 5 іп 0 Gray Makita 
No 16 in 11їп 30 Black/Red Proto 
No 16 in 23 in 14 Black/Red Proto 
No 16 in 23 in 18 Black/Red Proto 
Yes 39 in 26 VÀ in 0 Black/Red Proto 
Yes 39 in 26 in 0 Blue/Yellow Proto 
Е Topside 


| 
xm 4TKF7 


4NY48 
Underbody 
55AG18 
Body 
Material Latch Mechanism Brand 


Crescent Jobox 
Crescent Jobox 
Crescent Jobox 
Crescent Jobox 
Crescent Jobox 
Crescent Jobox 


Resistant Push Button Loc 
Resistant Push Button Loc 
Resistant Push Button Loc 
Resistant Push Button Loc 
Resistant Push Button Loc 
Resistant Push Button Loc 


Diamond Tread Aluminum Dri 
Diamond Tread Aluminum Dri 
Diamond Tread Aluminum Dri 
Diamond Tread Aluminum Dri 
Diamond Tread Aluminum Dri 
Diamond Tread Aluminum Dri 


АА BG 


Steel Drill-Resistant Push Button Loc Crescent Jobox 
Steel Drill-Resistant Push Button Loc Crescent Jobox 
Steel Drill-Resistant Push Button Loc Crescent Jobox 
Steel Drill-Resistant Push Button Locks Crescent Jobox 


Diamond Tread Aluminum Drill-Resistant Push Button Locks Crescent Jobox 


Diamond Tread Aluminum Drill-Resistant Push Button Locks Crescent Jobox 


Steel Drill-Resistant Push Button Locks Crescent Jobox 

Diamond Tread Aluminum Rotating T-Handle Crescent Jobox 
Diamond Tread Aluminum Rotating T-Handle Crescent Jobox 
Steel Rotating T-Handle Crescent Jobox 

Steel Rotating T-Handle Crescent Jobox 
Aluminum Push Button Weather Guard 
Aluminum Push Button Weather Guard 


Diamond Tread Aluminum Paddle Handle Crescent Jobox 


Diamond Tread Aluminum Paddle Handle Weather Guard 


Aluminum T-Handle Compression Buyers Products 


1-800-GRAINGER (472- 


° 


Нет 
No. 
9LDP5 
8ATT9 
8VU71 
2VAF5 
31LV15 
3DYES 
5NNE2 
5NND8 
5NNE1 
5NNEO 


Item 
No. 
46U422 
44YV56 
54J654 
54J642 
54J644 
2М/16 
2М/17 


Item 
No. 


4МҮ58 
4МҮ52 
4МҮ50 
5НЕ87 
2VUY4 
4МҮ51 
4МҮ56 
4МҮ55 
4МҮ57 


4МҮ54 
4МҮ53 


4NY48 
4NY49 


ATKF8 
4ТКЕТ 
4TKG1 
ATKF9 


13R593 
13R581 
4NY47 


14V928 
55A618 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Truck & Van Boxes 


Truck/Van Storage Drawers 


ALUMINUM STEEL 
= 75-ІВ. capacity per drawer = 650-Ib. capacity drawer with keyed lock 
= Aluminum top plate supports = Grip-and-Release handle safety system 
200 Ib. per sq.-ft. load prevents drawer from slamming 
= Drawers can be locked with shut or rolling open when loaded Aluminum 
padlocks (not supplied) a Includes mounting brackets and hardware 6-Drawer 
= 0.125-ga. treadplate construction = White powder paint finish 1ҒЕНӘ 
Full-extension ball bearing drawer glides, fully welded ^ Reinforced 14-ga. cabinets. 12-да. steel 
treadplate, and mill finish. 12"W stacking units mount drawers glide on steel rollers. Antiskid strips. 
directly on either side of van for rear door access and Removable 250-Ib. heavy-duty conveyor roller 
maximum floor space. 50"L horizontal floor mounts. bearings. Steel handles are flush-mounted. 
1FEH6 is for full-size vans and pickups. 1FEH5 and Weather stripping around drawer fronts. 
1FEH4 can be used in most vehicles. 
No. of No. of Mfr. Item Aluminum 
w D H Color Drawers Dividers Rollers Model No. 3-Drawer 
Aluminum В ji 7 y 1FEJ1 
48 in 50 in 6 in Silver 4 5 0 1404980 1FEH6 
36 in 50 in 6 in Silver 3 5 0 1403980 1FEH5 
36 in 26 in 12 in Silver 6 5 0 1406980 1FEH8 
36 in 26 in 6 in Silver 3 5 0 1405980 1FEH7 
24 in 50 in 6 in Silver 2 5 0 1402980 1FEH4 
12 іп 50 in 24 in Silver 4 5 0 1409980 1FEJ2 
12 іп 50 in 18 in Silver 3 5 0 1408980 1ҒЕЛ 
12 іп 50 in 12 in Silver 2 5 0 1407980 1FEH9 
12in 50 in 6 in Silver 1 5 0 1401980 1FEH3 
Steel В А UNE 
48 in 48 in 13 in White 1 24 4 668980 1FEH2 l f : 
48 in 48 in 9 in White 1 24 4 664980 1FEG7 
36 in 48 in 13 in White 1 19 3 667980 1FEH1 | 
36 in 48 in 9 in White 1 19 3 663980 1FEG6 x | — 
24 in 48 in 13 in White 1 13 2 666980 1FEG9 Steel — 
24 in 48 in 9 in White 1 13 2 662980 1FEG5 1-Drawer — 
12in 48 in 13 in White 1 7 1 665980 1FEG8 1FEH1 —_— 
12in 48 in 9 in White 1 7 0 661980 1ЕЕб4 


weather quart. 


Pack Rat? Truck/Van Storage Drawers 


= 14-ga. steel 

= Total load rating: 750 Ib. 

= Fully weather stripped powder-coated finish 

Low-profile units can be used separately or in combination with one another. 
Mount inside the rear of the vehicle to provide secure, concealed storage for 
large or heavy items, while keeping truck bed area relatively free to carry more 


cargo. Roll-out drawer provides easy access to and organization of contents. 4 
Antiskid strips provide traction for workboots. Easy 1-handed latch opening. à 128333 
Limited lifetime warranty. 7 
P CHOOSE: Мо. of Mfr. Item P CHOOSE: No. of Mfr. Item 
Ww D H Color Dividers — Rollers Model No. w D H Color Dividers ^ Rollers Model No. 
20 in 48 in 874 in White 12 1 306-3 13R561 39 іп 24 in 13 in White 12 3 303-3 138580 
29%in 48іп 8 74 in White 18 2 307-3 138558 39 іп | 48in Jin White, Black 24 3 308 Н1776 
29%п 48іп 12%in White 6 2 334-3 138595 399&in | 48іп 12%in White, Black — 24 3 338 H1775 
30 in 24 in 8 7^ in White 12 2 312-3 13R572 48 in Dain 8%in White 6 1 305-3 13R569 
30 in 24 in 12%in  — White 12 2 301-3 _ 138598 48 in 10%in — 1236in White 6 1 335-3 138578 
30 in 48 in 12%in  — White 18 2 337-3 138597 48 in 20 in 12%in  — White 12 1 336-3 138580 


Truck and Van Boxes 


» All-steel construction with powder-paint finish 

» Vibration-resistant construction 

Drawers swing open easily on a single, greaseable hinge to provide 
full access to drawer contents and close securely every time. Include 
antiskid drawer mats. 12-ga frame and 14-ga. drawers, except 
26X198 has 14-ga. frame. 26X196 and 26X198 are weather-sealed 
to keep out dirt and dust. 26X198 also features a secure locking 
system and main door opens to create a usable work table. 


26X198 
26X196 


Overall Overall Overall Item 
Description Width Depth Height No. 
Truck Boxes. Е 
ЖЕ ИЕП (3) 3636in 18%in 18%⁄4in 26X196 
Five Drawer Road Box 30 іп 14%in 21%in 26Х198 
Van Box 


8-Drawer Service Body/Van Tool Box 29 Y;in — 18in 34%іп 26Х201 
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Master Sets 
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IZIT gould 
(STANLEY WESTWARD’ 


SAE, Metric 
and Specialty 


6C343 
Master Sets 
= See Grainger.com® for 
detailed information under 
the Tech Specs Tab plus 
additional Master Sets 
= For additional tool storage 
recommendations, see the 
Optional Accessories Tab 
No. of No. of No. of No. of Mfr. Item 
SAE or Metric No. of Pieces Drive Size Sockets/Accs. Wrenches Мо. of Pliers Screwdrivers Striking Tools Brand Model No. 
Add-On Master Tool Set 
_Storage-None 
Metric 111 Yin, ¥in, > in 91 18 0 0 0 Proto J99570 66353 
92 3A in, 96 in, V^ in 34 23 4 19 2 Proto 199905 5TJ08 
Metric, SAE 206 Yo in, A in 89 8 2 2 — Proto J99945 5TJ12 
* 206 Yin, % іп, Yin 88 35 = = — Proto J99935 5TJ11 
217 %in, Vin 109 46 7 0 29 Proto 199915 5TJ09 
66 36 in, іп 43 6 10 0 2 Proto 99485 5ТН99 
111 36 in 2 24 8 19 28 Proto J99825 5TJ05 
SAE 111 win 65 3 6 0 29 Proto J99665 5TJ02 
162 W in, % in, % in 43 51 9 2 4 Proto J99675 5TJ03 
190 YA in, % in, V^ in 83 50 4 2 2 Proto 5TJ06 
‘General Purpose 
 Storage-Box 
Metric 157 36 in, V^ in 73 27 10 12 16 Proto J99430 6C358 
248 YA in, в in, 7 1п, 34 in 110 45 14 12 18 Proto J99730 6360 
Storage-Rolling Cabinet 
271 “іп, Vi in, % in 178 57 5 19 3 Proto J99912A 536M45 
497 Yin, % in, % in 287 102 11 19 31 Proto J99922A 53GM57 
497 YA in, 36 in, V^ in 287 103 12 19 32 Proto J99923K 53GL73 
Metric, SAE 613 YA in, % in, Ye in, 9A in, 1 in 333 151 18 21 33 Proto JCS-0613MASBX3K 536172 
, 613 Vain, Yin, Ve in, ¥ in, 1 in 308 176 23 21 33 Proto CS-0613MASBXiA 530М65 
1,046 Yi in, 96 in, іп, іп, 1 in 508 178 20 25 42 Proto JCS-1046MASBX3K 536171 
1,046 Уд in, 38 in, V» in, іп, 1 in 508 178 20 61 42 Proto JCS-1046MASBXiA  53GM35 
1,258 3A in, % in, % in, 9A in 705 184 21 33 50 Proto JCS-1258MASBX1A  53GM37 
SAE 453 YA in, ¥% in, % in, % in 218 101 18 21 35 Proto J99722A 53GM55 
Intermediate 
_Storage-Box 
Metric, SAE 564 Ya in, Yin, % in, 96 in 309 119 18 21 35 Proto 100G52 100652 
_Storage-None 
AE 453 YA in, 96 in, ^ in, % in 218 101 18 21 35 Proto J99720 60365 
Mechanic 
_Storage-Box 
Metric, SAE 506 3A in, % in, % in 273 94 14 13 26 Gould Southern 80013-31V1 390416 
“біюгаце-базе 
Metric, SAE 75 TA in, % in 69 0 0 0 0 STANLEY 96-010 38WF56 
Siarage Hane 
AE 67 Yin 17 16 3 8 7 Proto JTS-0067RR 1UDX8 
_Storage-Rolling Cabinet 
E 172 Yin, 96 in 68 54 9 7 15 Proto JTS-0172RRBX2B 784JR6 
‘Plumber 
-Storage -Ba 
etric, 37 0 0 11 5 4 5 Proto JTS-0037PLUM 1UDY5 
Preventative Maintenance 
_Storage-Case 
70 Vain, % in 35 12 0 13 0 Westward 40JD52 40JD52 
Metric, SAE 148 Vain, 36 in, V^ in 63 12 2 4 0 Westward 40JD43 40JD43 
170 Yin, % in, 1^ in 76 12 2 4 0 Westward 40JD53 40JD53 
SAE 98 Hin 33 21 4 12 13 Proto J99480 5TH98 
_Storage-None 
и 179 JA in, % in 145 34 1 0 1 Proto 99900 5TJ07 
Metric, SAE 497 Ye in, Yin, 36 in 287 102 11 19 31 Ртоїо Ј99920 70824 
148 іп 15 36 3 19 1 Proto J99660 5TJ01 
SAE 148 Yo in, % in 80 39 9 19 30 Proto J99670 7E222 
165 1 in, $6 in 76 27 10 12 15 Proto J99490 7D827 
Railroad Mechanic 
_Storage-Case 
Metric, SAE 204 Vain, ¥% in, 1^ in 171 11 0 0 0 Westward 440A57 440457 
| Storage-None 
89 36 in, V^ in 36 18 4 6 8 Proto JTS-0089RR 1UDY1 
SAE 107 36 in, V^ in 46 25 5 5 9 Proto JTS-0107RR 1UDX9 
141 3A in, % in, 1^ in 69 27 6 8 5 Proto JTS-0141RR 1UDY2 
172 36 in, 1^ in 70 36 8 rá 16 Proto JTS-0172RR 1UDY3 
Starter 
_Storage-Box 
62 Win 22 11 5 5 10 Proto J99201A 53GM02 
SAE 78 Yin 30 17 5 7 10 Proto J99300 60342 
78 Yin 27 5 1 7 10 Proto 100648 100648 
164 YA in, % in, % in, % in 87 19 9 12 17 Proto J99700 60348 
-Storaye-None 
AE 62 36 in 22 11 5 5 10 Proto 99200 66343 
- Storage-Rolling Cabinet 
Metric, SAE 157 7 in, іп, 96 in 83 18 10 13 3 Proto J99702B 783HU0 
Technician 
_Storage-Box 
etric, SAE 1,258 YA in, 36 in, 1 in, % in 705 184 21 33 50 Proto JCS-1258MAS TUDW5 
_Storage-None 
558 YA in, зіп, % in, % in 284 122 34 21 31 Proto JCS-0558MAS 1UDX4 
Metric, SAE 613 Va in, Yin, Ye in, ¥ in, 1 in 308 176 23 21 33 Proto JCS-0613MAS 1UDX2 
; 833 Vain, % in, % in, 94 in 395 175 18 21 35 Proto С5-0833МАЅ 1UDX1 
1,046 YA in, 96 in, Y in, 4 in, 1 in 508 178 20 61 42 Proto JCS-1046MAS 1UDW9 
SAE 334 уд in, 38 in, > in, 34 in, 1 in 195 53 21 19 29 Proto JCS-0334MAS 1UDX3 
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HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Socket Sets 
Socket Selection Guide 2 
Bolt Extraction remove stuck, rounded, and rusted nuts Pass-Through sockets and ratchet heads are hollow and DRIVE A 
and bolts. These sockets require a hand drive tool such as allow threaded rod to pass through the tool for access to SIZE 
a ratchet or breaker bar to turn the socket. fasteners. 
External Torx fit standard Torx fasteners. Power for use with power wrenches that deliver more SOCKET SHAPES 
Flex or universal sockets, are hinged in the middle and speed and torque than a hand wrench when rotating 
rotate. They accommodate most angles to tighten and fasteners. Not impact rated. Magnetic. 
loosen fasteners in tight spaces that can't be reached SAE Pipe Plug male pipe plug sockets feature a nub ГІ 
with a regular socket. that fits into the square indentation on the head of the . А . 
4-Point 5-Point 8-Point 


Insulated protect against electrical shock from live elec- 
trical circuits when tightening or loosening fasteners near 
electrical components. These sockets require an insulated 
hand drive tool to turn the socket and rotate the fastener. 
Nonsparking won't spark when tightening or loosen- 

ing fasteners in locations where flammable vapors or 
combustible liquids are present. They require the use of 
nonsparking hand drive tools to turn the socket and rotate 


fastener. Female pipe plug sockets have an indentation to 
fit the square nub on the head of the fastener. 
Tether-Ready allow the attachment of a tether where the 
tether is attached to the user or a fixed object to prevent 
the socket from falling and causing injuries or damage 
when working at height. 

Torx Plus allow Torx Plus fasteners to be tightened to a 
higher torque compared to standard Torx fasteners. 


030 


12-Point Spline Bolt Extractor 


AR. 


Torx Torx Plus 


the fastener. 


Drive No. of Standard Deep Socket Container Item & 
Size — Pieces SocketSize Range _ Socket Count/Style Count/Style Type Brand No. (WESTWARD SX 
ҘЕ Socket Sats FR 
rome Finis! 
5 Ys in to іп None None Rail Proto 10718 “( ` M Wera 
9 7o in to 9/6 in None None Rail Proto 10719 Qu Wil WRIGHT TOOL 
55» in to іп (10) 6-Point None Rail Westward 53PN25 p Е 
Jaz іп to 72 in 10) 12-Point None Rail Westward 53PN27 
Ye in to Y? in AT (10) 6-Point Rail westward — saPN26 - АП Purpose SAE 
іп to іп Мопе ( oF 12-Point Rail Westward 53PN28 
| Ye in to 9c in (10) 6-Point None Rail Proto 50862 Socket Sets 
Yin Ms in to %6 in 10) 6-Point None Rail SK Tools 20K441 
10 Эв in to 96 in (10) 6-Point, 12-Point None None Ability One 40KI21 " 
Jie in to 94e in 10) 12-Point None Rail Proto 50863 ce 
Mis in to 96 in {0} 19-Point None Rail SK Tools 20K438 bf | 
Ms in to %6 in None (10) 6-Point Rail SK Tools 20K429 (жШж 
As іп to 91 in None (10) 12-Point Rail Proto 1AC60 
Jie in to 94e in None 10) 12-Point None Proto 1AC61 з Р 
_ As in to 9ле in . None (10)12-Point Rail SK Tools 20K427 
Yin, ¥%in 37 Ye in to 94e in (37) 6-Point None Metal Box Proto 49XF37 SAE Socket Set 
5 Ys in to % in (5) 8 Point None Rail Proto 31XR44 31XR44 
Ye in to 1 in (6) 6-Point None Rail Westward 53PN38 
6 TAs in to 1 in (6) 12-Point None Rail Westward 53PN42 
TAs in to 1 in None 9 ) 6-Point Rail Westward 53PN40 
Ts in to 1 in None (6) 12-Point Rail Westward 53PN44 
YA in to % in (9) 6-Point None Rail Westward 53PN37 
9 Yin to % in (9) 12-Point None Rail Westward 53PN41 
TA into % in None (9) 6-Point Rail Westward 53PN39 
У in to % in None (9) 12-Point Rail Westward 53PN43 
%e in to % in (10) 6-Point None Rail Proto 5TH20 Tether-Ready 
Ув in to 76 in (10) 6-Point None Rail Proto 56871 24AH61 
% in 10 Ўв in to 76 in (10) 12-Point None Rail Proto 1АС77 
Js in to 76 in None (10) 6-Point Rail Proto 4JW16 
e in to 76 in None (10) 12-Point Rail Proto 4JW15 
11 TA in to 76 in (11) 12-Point None None Ability One 40KJ18 
Yin to 1 in 13) 6-Point None Rail Proto 5872 
Ys in to Tin {13} 6-Point None Rail SK Tools 20K479 
Vani (13) 12-Point None Fal Sk Tools 20K475 
^ into Тіп -Point one ai ools - 
18 Vi into T in None 13) 6-Poin Rail Proto 5874 AMeMmemennnnse 
Yin to Tin None НЗ) 6-Poin Rail SK Tools 20J998 
TA into 1 in None 13) 12-Point Rail SK Tools 20K458 — = == 
YA in to іп None рот None Ability One 40KJ17 ats 
20 Ув in to іп 10) 6-Point 10) 6-Poin Rail SK Tools 20K473 
іп, Yin 50 Hein 1 in (50) 6-Point, 12-Point 11) 6-Point Rail Proto 49XF38 — —— — ES — 
Tinto 1 36 in (7) 6-Point None Rail Westward 53PN58 = 
7 1% into 1 in (7) 12-Point None Rail Westward 53PN62 “ж =. 
136 into Тіп None (7) 6-Point Rail Westward 53PN60 - 
1% in to 1 in None (7) 12-Poin Rail Westward 53PN64 
36 in to 176 in (10) 6-Point None Rail Westward 53PN57 Р 
14 Xin to е in (10) 12-Point “None Rail Westward 53PN6t _ Socket Set with 
36 in to Ms in None (10) 6-Poin Rail Westward  53РМ59 Drive Tool & Wrenches 
36 in to 16 in None (10) 12-Poin Rail Westward 53PN63 5C897 
1 Vo into 1 Ve in None (21) 12-Poin Rail Proto 15V181 еее 
Ms in tot іп None (11) 12-Poin None Westward ALXC7 "nmemmTTaose-.... 
12 У into 1 ^ in None (12) 6-Point Rail SK Tools 20K411 - 
Ya in to 1 1⁄4 in None (12) 12-Poin Rail SK Tools 20K405 
% in to 1 Yin (13) 12-Poin None None Ability One 40KJ16 кзеее«еее,»... 
win 13 36 into 1 “in None (13) 12-Poin None Ability One 40KJ15 >... 
As in to 1 Жіп (13) 6-Point None Rail SK Tools 42W707 | њот аав а 
38 into 1 Жіп (15) 6-Point None Rail Proto 56893 1 1 1 1 | | 2 ц ааААПА 
36 into 1% in (15) 12-Poin None Rail Proto 50887 á 
15 36 in to 1% in (8) 12-Poin None Rail SK Tools 20992 Ganan 4444 
Pinto None (rum Pal Proto 43W24 E f x 
into 1 Жіп one -Poin ai roto 2 - 
A% into 1 іп 19) 6-Point None Rail Proto 4JW27 = та " 
% into 1% in (58) 6-Point None Rail SK Tools 20J995 Б —— = 
¥% into 1 V^ in (19) 12-Poin None Rail Proto 4JW28 я 
19 % into 1 in None (19) 6-Point Rail Proto 4JW23 = —— o— m 
36 into 1 іп None (19) 6-Point Plastic Case SK Tools 20K350 е 
36 in to 1 “in None (19) 12-Poin Rail Proto 4JW25 Socket S 
36 into 1 V^ in None 19) 12-Poin Rail SK Tools 20K407 o- ocket Sets 
34 36 in to 1% in (17) 12-Poin 17) 12-Poin Plastic Case Westward 53PN56 with Socket 
34 in 13 3A into 1 Y^ in None (13) 6-Point Metal Box Wright Tool 29AT74 Qo —— Bits & Drive 
Tools 
| CONTINUED | д 5C860 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE T91 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Socket Sets 
[ | CONTINUED | 

| AbilityOne, One. M 
cans? Wismwan SK «ty W 


All Purpose SAE Socket Sets 


Drive No. of Standard Deep Socket 
Size Pieces Socket Size Range Socket Count/Style Count/Style 
Satin Finish 
¥% in 12 Jie in to 1 in (12) 6-Point None 
% in % into 1% in None (12) 6-Point 
SAE Tether-Ready Socket Sets 
Chrome Finish — (8) 2-Paint Y 
А in to Тіп -Poin опе 
Ano 13 Jin to Тіп None - (13) 12-Point 
vin 19 ye into 1 Y^ in (19) 12-Point None _ 
38 in to 1 V^ in None (11) 12-Point 
No. of Socket Deep Socket 
Drive Size Pieces Size Range Standard Socket Count/Style Count/Style 
SAE Socket Sets with Drive Tools 
Chrome Finish 
14 Ve in to 94e in (10) 12-Point None 
йїп 21 Ms in to 7 іп 10) 6-Poin (7) 6-Point 
22 Уд in to 916 in 9) 12-Poin (9) 6-Point 
23 35 in to 72 in (10) 12-Point (10) 12-Point 
Yin Yin 23 s іп to 76 in (17) 12-Point, (17) 6-Point None 
25 Ys in to %6 in (10) 12-Point (10) 12-Point 
26 As in to %6 in 10) 6-Poin (10) 6-Point 
JA in 27 35 in to 916 in 11) 6-Poin (11) 6-Point 
28 As in to 1^ in (8) 6-Point None 
28 Ms in to 7 іп (8) 6-Point None 
28 As in to 72 in (8) 6-Point None 
4 As in to %6 in 10) 6-Poin None 
12 % in to 76 in 9) 12-Poini None 
18 Ya into 1 in (15) 12-Point None 
21 'A in to іп 10) 6-Poin (9) 6-Point 
21 YA in to % in (10) 12-Point (9) 12-Point 
23 ¥% in to 76 in (8) 6-Point (9) 6-Point 
3, in 23 36 in to 76 in (9) 6-Point (9) 6-Point 
23 ¥ in to 76 in 9) 12-Poin (9) 12-Point 
23 ¥ in to 76 in 9) 12-Poin (9) 12-Point 
29 'A in to % in (8) 6-Point None 
29 Yin to іп (8) 6-Point None 
29 YA in to % in (8) 6-Point None 
32 V into 1 in 14) 6-Poin (14) 6-Point 
38 YA in to in 12) 6-Poin None 
16 TAs in to 1 Yin (13) 12-Роїп! None 
17 % in to 1 Vs in (13) Spline None 
17 Ye into 1 Yin (14) 12-Poin None 
18 38 in to 1 Жіп 15) 6-Poin None 
19 38 in to 1 Жіп 15) 6-Poin None 
19 38 in to 1 Жіп (15) 12-Poin None 
23 7ле іп to 1 У in (14) 12-Poin (7) 12-Point 
26 Yeinto 1 Жіп (18) 12-Poin None 
26 36 in to 1 Жіп (19) 12-Poin None 
Yo in 26 — Asintot “in (13) 6-Point, 12-Point (13) 12-Point 
28 38 in to 1316 in (8) 6-Point None 
28 38 in to віп (8) 6-Point None 
28 ¥ in to 1316 in (8) 6-Point None 
28 Ye in to 1% in (15) 6-Point (9) 6-Point 
31 36 in to 1% in (14) 12-Poin (12) 12-Point 
31 38 in to 1% in (14) 12-Poin (12) 12-Point 
31 % in to 1 Жіп (14) 12-Роіп (12) 12-Point 
37 Ye іп їо 1 38 in (17) 12-Poin (17) 12-Point 
38 % in to 1 Жіп (19) 6-Point None 
40 % in to 1 Yin (19) 12-Poin (12) 12-Point 
13 % in to 1% in (11) 12-Poin None 
19 % in to 2 in (16) 12-Poin None 
%in 21 7 in to 2 in (16) 12-Poin None 
22 Тіп to 2 in (18) 12-Poin None 
31 % in to 2 % in (23) 12-Poin None 
7 1 "^e in to 2 іп (11) 12-Poin None 
Tin 21 1 "ein to 3 Ye in (17) 12-Poin None 
29 1 "^e in to 3 іп (23) 12-Роіп! None 
SAE Socket Sets with Drive Tools & Wrenches 
Chrome Finish 
Y in 27 ‘Ac in to 1 Жіп (13) 12 Poin None 
Drive No. of Socket Standard Deep Socket 
Size Pieces Size Range Socket Count/Style Count/Style 


SAE Socket Sets with Socket Bits & Drive Tools 
Chrome Finish 


¥% in 58 Ya into in (18) 12-Point (13) 12-Point 
vin 59 %into 1 ^in (10) 8-Point, (22) 12-Point None 
65 Yinto 1 Y^ іп (22) 12-Point, (10) 8-Point None 
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Мета 


Drive Tools Included 


7 in Pear Head Ratchet 


10 in, 16 in Pear Head Ratchet 
10 in, 16 in Pear Head Ratchet 


Container Item 
Type Brand No. 
None Ability One 466N77 
None Proto 42W527 

Rail Proto 24AH47 
Rail Proto 24AH61 
Rail Proto 24AJ01 
Rail Proto 24NJ21 


Drive Tools Included 


5 in Pear Head Ratchet 
4 7 in Round head ratchet 
4 Ve in Round Head Ratchet 
7 V» іп Round Head Ratchet 
Ys in Drive Socket Spinner, 8 9 in Quick-Release Ratchet 


5 in Quick-Release Ratchet, Socket Spinner 


'A in Pear Head Ratchet 
5 in Quick-Release Ratchet 
5 V^ іп Pear Head Ratchet 

6 in Speed Ratchet 
5 396 in Pear Head Ratchet 
6 in Flex Head Ratchet 


8 V^ in Quick-Release Ratchet 


10 % Round Head Ratchet 
7 Ve іп Round head ratchet 
7 V» in Round head ratchet 
38 in Pear Head Ratchet 
¥ in Pear Head Ratchet 
38 in Pear Head Ratchet 
% in Pear Head Ratchet 
8 % in Pear Head Ratche 
8 % in Speed Ratchet 

8 % in Round Head Ratchet 
7 Y2 in Round head ratchet 
8 131 Flex Head Ratche 


10 54s in Round Head Ratchet 


10 in Pear Head Ratche 
10 in Quick-Release Ratchet 
11 in Pear Head Ratche 
7 in Pear Head Ratchet 
7 in Pear Head Ratchet 
10 “в in Round Head Ratchet 
10 in Pear Head Ratche 
10 in Pear Head Ratche 
11 in Pear Head Ratchet, 16 in Breaker Bar 
11 in Pear Head Ratche 
11 in Speed Ratchet 
11 in Pear Head Ratchet, 11 in Speed Ratchet 
10 “в in Round Head Ratchet 
7 in Pear Head Ratchet 
7 in Pear Head Ratchet 
Yo in Pear Head Ratchet 
Ye in Pear Head Ratchet 
11 in Flex Head Ratchet 
10 %46 in Round head ratchet 
24 in Round Head Ratchet, 8 in Extention 
24 in Round Head Ratchet, 8 in Extention, Flex Handle 
20 in Quick-Release Ratchet 
24 in Round Head Ratchet, 3 72 in 
Extention, 8 in Extention, Sliding Т 
24 in Round Head Ratchet 
6 % Pear Ratchet Head 
30 in Round Head Ratchet 
30 in Round Head Ratchet 


(7) 12 Point Combo Wrenches, 10 in Pear Head Ratchet 


Socket Bits Included 


(1) Hex: % in 


Find even MORE on Grainger.com? 


(1) Slotted % in, (3) Phillips: #2, #3, #4, (7) Hex: 
YA in, Ac in, % in, 7⁄6 in, 7 in, “в in, % in 


Container 
Type Brand 
Foam Tray Ability One 
Plastic Case SK Tools 
Plastic Case SK Tools 
Plastic Case Westward 
Plastic Case Westward 
Plastic Case Westward 
None Proto 
Plastic Case Westward 
Pouch Wera 
Pouch Wera 
Pouch Wera 
Metal Box Wera 
Plastic Case Westward 
Plastic Case Westward 
Plastic Case SK Tools 
Plastic Case SK Tools 
None Proto 
None Proto 
None Proto 
None Proto 
Pouch Wera 
Pouch Wera 
Pouch Wera 
Plastic Case SK Tools 
Metal Box Wera 
Plastic Case SK Tools 
Foam Tray Ability One 
Plastic Case Westward 
Plastic Case Westward 
None Proto 
None Proto 
Plastic Case SK Tools 
Plastic Case Westward 
None Proto 
Plastic Case Westward 
Pouch Wera 
Pouch Wera 
Pouch Wera 
Plastic Case SK Tools 
None Proto 
None Proto 
None Proto 
Plastic Case Westward 
Metal Box Wera 
Plastic Case SK Tools 
Metal Box Wright Tool 
Metal Box Wright Tool 
Plastic Case Westward 
Metal Box Wright Tool 
Metal Box Wright Tool 
Metal Box Westward 
Metal Box Wright 
Metal Box Wright 
Metal Box Proto 
Container 
Type Brand 
None Proto 
Metal Box X Proto 
None Proto 


(7) Hex: М in, %6 in, % in, "^e in, 7 in, 916 in, % in 


Item 
No. 


40KJ20 
20K425 
20K424 
53PN23 
4PL99 


1EZR4 


54JG21 
1EZR2 
38UR80 
45YM98 
45YM99 
SEPL9 


4PL88 


53PN35 
20K452 
20K450 
54JG22 
54JG23 
54JG24 
54JG25 
38UR83 
45YNO01 
45YN02 
20K454 
SEPN6 


20J994 


40KJ22 
4PL90 
4LXA2 
54JG28 
54JG27 
20991 
4LXA6 
56888 
4LWZ8 
38UR86 
45YN04 
45YN05 
20K413 
54JG29 
54JG30 
54JG31 
53PN53 
БЕРРЗ 
203997 
29AT72 
29AT73 
4YP81 


29AT70 


29AT71 
42W522 
48J314 
48J315 


50897 


Item 
No. 


5C860 


50898 
54J632 
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HAND TOOLS 
Socket Sets 


Socket Set 
53PN73 


For more information on Sockets, see page 757. 
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SAE & Metric Set 


WESTWARD ° "С шише (T CRESCENT with Drive Tools 
sward SK Mie x 12D205 
All Purpose SAE & Metric Socket Sets 
» Chrome finish 
Drive Size Мо. of Pieces Socket Size Range Standard Socket Count/Style Deep Socket Count/Style 
SAE & Metric Socket Sets 
Жіп 22 34e in to %6, 4 mm to 14 mm (22) 6-Point None 
86 4 mm to 25 mm, % in to 1 in (70) 6-Point, 12-Point (12) 6-Point, (4) 12-Point 
Vin Yin, Y in 202 4 to 32, %2 in to 1 YA in (128) 6-Point, 12-Point — (74) 6-Point, 12-Point 
f қ 205 4 mm to 32 mm, % in to 1 іп (126) 6-Point, 12-Point (74) 6-Point, 12-Point, 8 Point 
4 mm to 32 mm, % in to 1 / in (131) 6-Point, 12-Point, 8 Point (74) 6-Point, 12-Point, 8 Point 
No. of Standard 
Drive Size Pieces Socket Size Range Socket Count/Style Deep Socket Count/Style Drive Tools Included 
SAE & Metric Socket Sets with Drive Tools 
18 Уд in to % in, 6 mm to 19 mm 0 0 = 
23 % іп to 1 in, 10 mm to 19 mm (21) 6-Poin 0 — 
25 9 mm to 23 mm (22) 12-Poin 0 _ = 
34 in 26 14 тт to 32 mm, 7⁄6 in to 1 Y^ in (22) 6-Point, 12-Point None 10 in Quick-Release Ratchet 
44 Зв in to 1 7⁄6 in, 8 mm to 27 mm (38) 6-Poin 0 == 
Ve into 1 іп, 10 mm to 24 mm (26) 12-Poin (14) 12-Point 10 “в in Round Head Ratchet 
47 Y2 into 1 іп, 10 mm to 24 mm (26) 6-Poin (14) 6-Point 10 54s Round Head Ratchet 
Vb into 1 Yin, 10 mm to 24 mm (26) 6-Poin (18) 6-Point 11 1⁄4 in Pear Head Ratchet 
15 4 mm to 12 mm (10) 6-Poin 0 — 
22 Y in to 7/15 in, 4 mm to 10 mm (18) 6-Poin 0 E 
24 34e in to 94e in, 5 mm to 14 mm (21) 12-Poin 0 ER 
27 34e in to 1^ in, 7 mm to 13 mm (19) 6-Point, 12-Point (6) 6-Point 5 in Pear Head Ratchet 
28 34e in to % in, 4 mm to 13 mm (19) 6-Poin (7) 6-Point 5 V» in Pear Head Ratchet 
36 Vs in to % in, 4 mm to 16 mm (31) 6-Poin 0 — 
Vin 47 3.5 mm to 12 mm, 932 in to % in (22) 12-Poin (22) 12-Point 5 in Round Head Ratchet 
34e in to 94e in, 5 mm to 14 mm (21) 12-Poin (21) 12-Point = 
48 — s in to %ein, 4 mm to 15 mm (48) 6-Poin (18) 6-Point Ve in Turno fleet Ratchet d 
50 5 mm to 15 mm, %2 in to 96 in (25) 6-Poin (23) 6-Point 6 in Pear Head Ratchet 
51 % in to 94e in, 4 mm to 13 mm (31) 6-Poin (22) 6-Point e: 
60 V6 in to % in, 4 mm to 16 mm (28) 6-Poin (11) 6-Point 4 V^ in Round Head Ratchet 
51 — Ysinto%in,4mmto19mm (40) 6-Point, 12-Point (6) 12-Point A In Drive Socket Spinner, 875 In 
63 Уб іп їо $4 іп, 5 тт їо 18 mm — (17) 12-Point, (19) 6-Point (18) 6-Point 5 in, 7 in Pear Head Ratchet 
65 4 mm to 17 mm, 532 into '%6in (21) 6-Point, (15) 12-Point None 1 in Pear Head Ratchet 
Yin, % in 34e in to % in, 4 тт їо 19 mm (30) 6-Point, (9) 12-Point (9) 12-Point, (9) 6-Point 5 Vo in, 7% in Pear Head Ratchet 
70 Yin to % in, 4 mm to 19 mm (30) 6-Point (12) 6-Point Pear Head Ratchets 
91 4mm to 19 mm, %2 in to % in (35) 12-Point (11) 12-Point Sin Round Head Ratchet, 8 
102 4 mm to 19 mm, % in to 1316 in (42) 6-Point, 12-Point (10) 12-Point, (10) 6-Point 8 % Pear Head Ratchet 
81 4 mm to 19 mm, % іп 101%6іп (30) 6-Point, (31) 12-Point (4) 6-Point, (7) 12-Point 1 in, 10 in Pear Head Ratchet 
82 — 4mmtoi9mm,Seinto'sein (69) 6-Point, 12-Point (8) 6-Point ые дп Quek: 
иіп. % 89 4 mm to 19 mm, % in to 76 in (73) 6-Point, 12-Point (4) 6-Point, (4) 12-Point 5 іп, 8 % in, 11 in Quick-Release Ratchets 
in, Bin 99 4 mm to 19 mm, % in to 1 in (53) 6-Point, 12-Point — (22) 6-Point, (8) 12-Point 5 ¥% in, 7 % in, 10 in Pear Head Ratchets 
Jot 4mm to 19 mm, Sein to 1 in тї. (5) 8 boint (27) 6-Point, (9) 12-Point ^ 5in,7 in, 10 in Pear Head Ratchet 
4 mm to 19 mm, %zinto1in (19) 12-Point, (31) 6-Point (27) 6-Point, (9) 12-Point 5 іп, 7 in, 10 in Pear Head Ratchet 
183 JA in to 1316 in, 4 mm to 22 mm (58) 6-Point (28) 6-Point 5 in Round Head Ratchet 
22 10 ттіо 19 тт, іп —— (10) 6-Point (8) 6-Point . 7% іп Round head ratchet 
23 Уд in to 34 in, 7 mm to 17 mm (20) 6-Point 0 — 
е VA in to 34 in, 8 mm to 19 mm (22) 12-Poin None 7 %4 in Pear Head Ratchet 
32 Уд in to 76 in, 8 mm to 20 mm (26) 12-Poin 0 — 
33 Уд in to іп, 6 mm to 22 mm (28) 12-Poin None 8 % in Quick-Release Ratchet 
34 Звіп to 76 in, 8 mm to 19 mm (21) 12-Poin (9) 12-Point 1 in Pear Head Ratchet 
Js in to 76 in, 8 mm to 19 mm (21) 12-Poin (9) 12-Point 1 in Pear Head Ratchet 
35 y6intosAin | (14) 12-Poin (11) 6-Point р Віапк 
% in 38 Ya in to 1 іп, 6 mm to 25 тт (35) 12-Poin None 10 % Round Head Ratchet 
47 Y4 in to % in, 6 mm to19 mm (25) 12-Poin (16) 12-Point 7 V» in Round head ratchet 
49 Уд in to іп, 6 mm to 19 mm (25) 6-Point (17) 6-Point 1 V» іп Round head ratchet 
Yin to 76 in, 6 mm to 21 mm (25) 6-Point (19) 6-Point 8 V^ in Pear Head Ratchet 
53 VA in to 34 in, 6 mm to 19 mm (25) 12-Poin (24) 12-Point E 
Звіп to 76 in, 6 mm to 22 mm (27) 12-Poin (20) 12-Point 8 % in Quick-Release Ratchet 
56 Y4 in to 1 in, 6 mm to 19 mm (26) 6-Point (25) 6-Point 8 V^ in Pear Head Ratchet 
63 Ys into 1 in, 5.5 mm to 20 mm (30) 12-Poin (28) 6-Point = 
73 Y4 in to 1 in, 6 mm to 25 mm (25) 12-Poin (35) 12-Point 10 % Round Head Ratchet 


ШШШ 


ав: 


| 


= 


SAE & Metric with 
Drive Tools & 


Wrenches 
4YP77 
Container Item 
Type Brand No. 
Rail Proto 33HE19 
Plastic Case Westward 53PN73 
= Westward 40JD46 
Rail Proto 33TA23 
Rail Proto 33TA22 
Container Item 
Type Brand No. 
Blow Mold Case Proto 60ML12 
Blow Mold Case Proto 60ML19 
Blow Mold Case Proto 60ML13 
Plastic Case Westward 4PM03 
Blow Mold Case Proto 60ML25 
Plastic Case SK Tools 120205 
Plastic Case SK Tools 12D207 
Plastic Case Milwaukee 55KM74 
Blow Mold Case Proto 60MK90 
Blow Mold Case Proto 60MK91 
Blow Mold Case Proto 60MK92 
Plastic Case Westward 4LXC2 
Plastic Case Westward 33HD81 
Blow Mold Case Proto 60MK93 
Plastic Case Westward 53PN22 
Blow Mold Case Proto 60MK94 
Plastic Case SK Tools 12D199 
Plastic Case Milwaukee 55КМ63 
Blow Mold Case Proto 60MK95 
Plastic Case SK Tools 12D202 
Plastic Case Westward 4YP76 
None Proto 33НЕ09 
None Proto 33HE14 
None Proto 33HE13 
Plastic Case Westward 55MT04 
Plastic Case Westward 53PN77 
Plastic Case Westward 3FE99 
None Proto 33HE12 
Plastic Case Westward 40JD40 
Plastic Case Westward 4PM18 
Plastic Case Westward 33HD77 
Tool Box Proto 33HE07 
None Proto 33HE15 
Plastic Case Westward 55МТ03 
Plastic Case  5КТоо5 20K455 
Blow Mold Case Proto 60ML18 
Plastic Case Westward 33M312 
Blow Mold Case Proto 60ML05 
Plastic Case Westward 6XZ84 
None Proto 33HE11 
Metal Box Proto 33HE03 
Blow Mold Case — Crescent 61HJ71 
Plastic Case Westward 53PN34 
astic Case SK Tools 12D209 
Plastic Case SK Tools 12D203 
astic Case Westward 1KEH7 
Blow Mold Case Proto 60ML06 
Plastic Case Westward 6XZ83 
astic Case Milwaukee 55KM62 
Blow Mold Case Proto 60MLO7 
Plastic Case Westward 53PN33 
continued | 4 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. ЕШ 


Socket Sets Details on page A1. 
For more information on Sockets, see page 757. 
L| CONTINUED | jlwaukeť 
= Т ў © i (Т crescen 
All Purpose SAE & Metric Socket Sets wiswa SK ma uidi 
No. of Standard Container Item 
Drive Size Pieces Socket Size Range Socket Count/Style Deep Socket Count/Style Drive Tools Included Type Brand No. 


SAE & Metric Socket Sets with Drive Tools & Wrenches 
) V in Drive Quick-Release Ratchet, 
ү Y in Drive Extension З іп, (1) % 
in Drive Quick-Release Raichet, (1) % 
145 4 mm to 20 mm, %2 in to 1 in (62) 6-Point (41) 6-Point in Drive Extension 3 in, (1) % in Drive Plastic Case Westward AYP77 
Quick-Release Ratchet, (12) Combination 
Wrenches, 36 in D Spark plug socket 5% 
in, 1%6 in, Hex Key, Magnetic Spinner 


V in, % 
in, Yin 


СОЛ; 
(а 
Сиз es 
m Wera 
W e No. of Standard Socket Deep Socket Container Item 
Drive Size Pieces — Socket Size Range — Count/Style | Count/Style Type Brand No. 
= Metric Socket Sets 
All Purpose Metric Socket Sets Chrome 
10 5 mm to 14 mm (10) 12-Point None Rai SK Tools 20K440 
5 mm to 14 mm (11) 12-Point None Rai Proto 5F388 
5 mm to 14 mm (11) 12-Point None Rai Proto 5F387 
11 5 mm to 14 mm None (11) 6-Point None Ability One — 466N74 
| 5 mm to 14 mm None (11) 6-Point None Ability One — 466N75 
5 mm to 14 mm None (11) 12-Point Rai SK Tools 20K428 
3.5 mm to 12 mm 12) 6-Poin None Rai Westward 53РМ29 
75, Pd % in 35mmiío12mm (12) 12-Point None Rail Westward — 53PN31 
3.5 mm to 12 mm None (12) 6-Point Rail Westward 53РМ30 
gum em am 12 3.5 mm to 12 mm None (12) 12-Point Rai Westward 53РМ32 
ІШ |! тт 4 mm to 14 mm 12) 6-Poin None Rai Proto 50855 
знал 4mm to 14mm None (6) 6-Point Rai Proto 50853 
5 mm to 15 mm None None Rai Proto 5Ғ389 
ІП М АА s di di icri dL JA | 13 4 mm to 15 mm 13) 6-Poin None _ Ва! SK Tools 20K439 
4 mm to 15 mm None (13) 6-Point Rai SK Tools 20K430 
Tether-Ready 20 ттіо 25 mm  (6)6-Point None Rail Westward  53PN46 
24AH28 6 20 mm to 25 mm 6) 12-Poini None Rai Westward — 53PN50 
20 mm to 25 mm None (6) 6-Point Rai Westward 53РМ48 
20 mm to 25 mm None (6) 12-Point Rai Westward 53РМ52 
7 9 mm to 15 mm None None Rai Proto 1AC86 
11 9 mm to 19 mm None (11) 12-Point Rai SK Tools 20K459 
8 mm to 19 mm 12) 6-Poin None Rai Proto 1AC94 
8 mm to 19 mm (12) 12-Point None Rai Proto 1AC92 
12 8 mm to 19 mm None (12) 6-Point Rai Proto 4JW18 
8 mm to 19 mm None (12) 12-Point Rai Proto 4JW20 
8 mm to 19 mm None (13) 12-Point None Ability One 466М73 
мп 13 7 mm to 19 mm 13) 6-Poin None Rai SK Tools 42W703 
7 mm to 19 mm (13) 12-Point None Rai SK Tools 20K476 
6 mm to 19 mm 14) 6-Poin None Rai Westward 53РМ45 
6 mm to 19 mm (14) 12-Point None Rai Westward 53РМ49 
14 6 mm to 19 mm None (14) 6-Poin Rai Westward 53РМ47 
6 mm to 19 mm None (14) 6-Poin Rai SK Tools 20K460 
6 mm to 19 mm None (14)12-Poin Rai Westward ^ 53PN51 
18 6 mm to 23 mm None (9) 6-Point Rail Proto 4JW17 
6 mm to 23 mm None (9) 12-Poin Rai Proto 4JW19 
19 6 mm to 24 mm (19) 6-Point None Rai SK Tools 20K480 
21 6 mm to 26 mm (21) 6-Point None Rai Proto 4JW21 
6 mm to 26 mm (21) 12-Poin None Rai Proto 4JW22 
24 8 mm to 19 mm (12)6-Point — (12) 6-Poin Rai SK Tools 20K474 
іп, Yin 39 Yie in to 1 in (34)6-Point — (11) 6-Poin Rai Proto 49XF39 
22 mm to 32 mm (10) 6-Point None Rai Westward 53РМ66 
10 22 mm to 32 mm (10) 12-Poin None Rai Westward 53РМ70 
Metric Set with 22 mm to 32 mm None (10) 6-Poin Rail Westward 53PN68 
Drive Tool 22 mm to 32 mm None | (10) 12-Point Rai Westward 53РМ72 
20K357 10 mm to 21 mm (12) 6-Point None Rai Westward 53РМ65 
12 10 mm to 21 mm (12) 12-Poin None Rai Westward 53РМ69 
10 mm to 21 mm None (12) 6-Poin Rai Westward 53РМ67 
10 mm to 21 mm None (12) 12-Point Rai Westward ^ 53PN71 
13 12 mm to 24 mm None (13) 12-Point None Ability One 466N72 
15 mm to 32 mm (13) 12-Poin None Rai SK Tools 20K414 
ein 10 mm to 24 mm (15) 6-Point None Rai Proto 5Ғ466 
10 mm to 24 mm (15) 6-Point None Plastic Case 5К Tools 20K404 
15 10 mm to 24 mm (15) 12-Poin None Rai Proto 50902 
10 mm to 24 mm None (15) 6-Point Rai SK Tools 20K409 
_ 10 mm to 24 mm None (15) 12-Point Rai Proto 4JW30 
21 10 mm to 32 mm None (21) 12-Point Rai SK Tools 20K408 
23 10 mm to 32 mm (23) 6-Point None Rai Proto 4JW31 
We 10 mm to 32 mm 23) 12-Poin None Rai Proto 4JW29 
1111 щш Más 2 е 24 10 mm to 36 mm bay 12-Poin None Rai Proto 4JW32 
10 mm to 36 mm (24) 12-Poin None . Rai SK Tools 20K416 
Loris OX Peery rere 44 10 тт їо 32 тт (27)12-Point (17)12-Point Plastic Case Westward 53РМ54 
4T 10 mm to 32 mm (25) 12-Point (22) 12-Point Plastic Case Westward 53РМ55 
т-не Өр 34 in 24 19 mm to 60 mm (24) 12-Poin None None Wright Tool 29АТ75 
Satin 
= 35 in 14 81024 mm (14) 6-Point None None Ability One 466М76 
Metric Tether-Ready Socket Sets 
— ағ Chrome _ 
— % in 18 6 mm to 23 mm None (18) 12-Point Rail Proto 24AH28 
21 6 mm to 26 mm (21) 12-Point None Rail Proto 24AH06 
Socket Set with win 24 10 тт to 36mm (24)12-Point None Rail Proto 24AH75 
Socket Bits & Drive Tools 
5C885  сонтіниег | } 
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Ж: 4% Wisnwanp H 
SK E a Qua, If Wera 
е 
All Purpose Metric Socket Sets 
Standard Deep Socket Container Item 
Drive Size Мо. of Pieces Socket Size Range Socket Count/Style — Count/Style Drive Tools Included Type Brand No. 
Metric Socket Sets with Drive Tools 
Black Phosphate 
36 in 33 . б тт їо 19 mm 14) 6-Point 14 = Blow Mold Case Proto 60ML21 
58 YA into Тіп, 6 mm to 19 mm 27) 6-Point 26 — Blow Mold Case Proto 60ML24 
Yo in 32 10 mm to 22 mm (13) 6-Point 13 — Blow Mold Case Proto 60ML23 
Chrome 
14 4 mm to 12 mm (11) 6-Point 0 = Blow Mold Case Proto 60MK89 
21 4mm to 12 mm (9) 6-Point (7) 6-Point 4 % in Round Head Ratchet Plastic Case SK Tools 20K426 
'A in 27 3.5 mm to 12 mm (12) 12-Poin (12) 12-Point 7 V» in Round Head Ratchet Plastic Case Westward 53РМ24 
28 5 mm to 13 mm (8) 6-Point None 5 % Pear Head Ratchet Pouch Wera 38UR79 
42 4 mm to 14 mm 14) 6-Point None 6 in Flex Head Ratchet Metal Box Wera SEPL7 
У іп, 36 in 62 4 mm to 22 mm (31) 6-Point (16) 6-Point 4% іп, 7% in Round Head Ratchet Plastic Case SK Tools 20K446 
12 10 mm to 18 mm (9) 6-Point (9) 6-Point — Blow Mold Case Proto 60MK98 
23 6 mm to 25 mm (20) 12-Poin None ¥ in Round Head Ratchet Plastic Case Westward 53РМ36 
29 8 mm to 19 mm 8) 6-Point None Round Head Ratchet Pouch Wera 483F82 
¥ in T 8 mm to 19 mm 8) 6-Point None 8 34 Pear Head Ratchet Pouch Wera 38UR82 
30 8 mm to 19 mm (12) 12-Poin (12) 12-Point 36 in Pear Head Ratchet None Proto 54J626 
34 6 mm to 19 mm (14) 12-Poin (14) 6-Point = Blow Mold Case Proto 60ML03 
43 6 mm to 24 mm (18) 6-Point None 9 in Flex Head Ratchet Metal Box Wera 5EPN4 
17 10 mm to 28 mm (14) 12-Poin None 11 in Pear Head Ratchet Plastic Case Westward _ 4LXC8 
18 9mm to 23 mm (15) 6-Point 0 — Blow Mold Case Proto 60ML10 
9 mm to 28 mm (15) 12-Poin 0 — Blow Mold Case Proto 60ML11 
22 10 mm to 26 mm (17) 12-Point None 10 in Pear Head Ratchet None Proto 50903 
win 10 mm to 19 mm 8) 6-Point None . Y in Round Head Ratch Pouch Wera 483F83 
28 10 mm to 19 mm 8) 6-Point None 11 in Pear Head Ratchet, 11 in Speed Ratchet Pouch Wera 45YN03 
10 mm to 19 mm (8) 6-Point None 11 in Pear Head Ratchet Pouch Wera 38UR85 
30 8 mm to 21 mm (14) 12-Poin (12) 12-Point — Blow Mold Case Proto 60ML14 
37 10 mm to 32 mm 110 6-Point None 10 2%: in Flex Head Ratchet Metal Box Wera БЕРРІ 
54 10 mm to 36 mm (24) 12-Poin (21) 12-Point 10 Vie in, 15 in Round Head Ratchet Plastic Case SK Tools ^ 20K357 
19 76 into 154 in He 12-Poin — Box Proto 783RZ2 
3A in 21 9 mm to 50 mm 16) 12-Poin None 20 in Quick-Release Ratchet 20 Plastic Case Westward 4YP83 
1 28 M in to 2 іп 22) 12-Poin — Proto 783823 
31 9 mm to 60 mm {54} 12-Poin None 24 in Round Head Ratchet Metal Box Wright Tool 29АТ76 
Drive No. of Standard Socket Deep Socket Container Item 
Size Pieces Socket Size Range — Count/Style _ Count/Style Drive Tools Included Socket Bits Included Type Brand No. 
Metric Socket Sets with Socket Bits & Drive Tools 
Chrome 3 
ІҢ 57  6mmto22mm (17) 12-Point (14) 12-Point ^ 7 in Pear Head Ratchet (1) Slotted: Vi n, (3) Phiips: #2, 73, #4. (6) Hex: Metal Box Proto 50885 
біп 1-37 in {ЗҮР пс Z ; д 
58 — 6mmto22mm (17) 12-Роіпі (14) 12-Point ^ Тіп Pear Head Ratchet (1) Slotted: ve n, (3) Phillips: #2, #8, #4. (6) Нех None Proto 50884 
Yo in 54 10 тт їо 36 mm (23) 12-Point (16) 12-Point 10 in, 16 in Pear Head Ratchet (6) Hex: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, None Proto 50905 
External Torx Torx Plus 
54TN25 60KD72 © е 
Torx Socket Sets SK” Wismar 
Standard Container Item 
Drive Size No. of Pieces Socket Size Range Socket Count/Style Deep Socket Count/Style Type Brand No. 
External Torx Impact Socket Sets 
Black Oxide 
3A in, % in, 1^ in 13 E4 to E24 (13) 6-Point None Rail SK Tools 42W710 
External Torx Socket Sets 
Chrome 
Yin 6 E4 to E10 (6) Torx None — Westward 54TN25 
Torx Plus Socket Sets 
Rust Preventative 
YA in, % in, 1^ in 13 E4 to E24 (13) 6-Point — Rail SK Tools 60KD72 
12" Drive 
2TLC7 
А IRWIN. 
Bolt Extraction Socket Sets а енсе 
Standard Container Item 
No. of Pieces Socket Size Range Socket Count/Style Deep Socket Count/Style Finish Type Brand No. 
36 in Drive Size 
9 Ys in to 1 in (9) Bolt Extractors None Natural Plastic Case Irwin Hanson 3LB71 
13 Yin to 1 in (13) Bolt Extractors None Natural Plastic Case Irwin Hanson 3LB72 
% in Drive Size i 
5 3A in to 1 in (5) Bolt Extractors None Natural Plastic Case Irwin Hanson 3LB73 
5 M6 to M10 (5) 4 Point None Chrome None Facom 2TLC7 
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Flex Socket Sets 


= Chrome finish = 3$" Drive size 


Scan. Order. 


Done. {= 


Details on page A1. 


Container Item 
.. No. of Pieces Socket Size Range Flex Socket Count/Style Type Brand No. 
Metric 
10 10 mm to 19 mm (10) 6-Point None Westward 1EZR9 
10 10 mm to 19 mm (10) 6-Point Rail Proto 5F416 
SAE 
7 % in to % in (7) 6-Point Rail Proto 1AC83 
1AC83 7 36 in to іп (7) 12-Point Rail Proto 1АС81 
a 
“о enconmME 
SAE Insulated 
Socket Set Insulated Socket Sets 
Drive Мо. of Standard Socket Container Item 
Size Pieces Socket Size Range Count/Style Type Brand No. 
SAE & Metric Insulated Socket Sets 
36 in 16 s in to % in, 8 mm to 19 mm (16) 12-Point Plastic Case Wiha Tools 26X322 
SAE Insulated Socket Sets 
36 in 10 5ле in to % in (12) 12-Point Plastic Case Wiha Tools 26X324 
Drive No. of Standard Socket Container Item 
Size Pieces Socket Size Range Count/Style Drive Tools Included Type Brand No. 
Metric Insulated Socket Sets with Drive Tools 
2 8 mm to 19 mm (9) 12-Poin 10 “в in Round Head Ratchet None Facom 32Н728 
vein % in to іп, 8 mm to 20 mm (10) 12-Point — 9 2752 in Round Head Ratchet — Plastic Case Jameson/Itl 19MV24 
14 8 mm to 24 mm (11) 12-Point 10 in Insulated Pear Head Ratchet Plastic Case Wiha Tools 450068 
19 Звіпїо 1 іп, 8 тт їо 25 mm (16) 12-Point 9 2782 Round Head Ratchet Plastic Case Jameson/Itl 19MV23 
11 5 mm to 14 mm (11) 6-Poin T-Handle: % in Drive Plastic Case Wiha Tools 26X318 
ип 3^e in to 96 in (11) 6-Poin T-Handle: % in Drive Plastic Case Wiha Tools 26X317 
13 5to 14 mm (10) 6-Poin 5 Yin Round Head Ratchet | Plastic Саѕе Wiha Tools 26X316 
Ms in to %6 in (10) 6-Poin 5 %1п Round Head Ratchet ^ Plastic Case Wiha Tools 26X315 
9 8 mm to 14 mm (6) 12-Poin 7 Үзіп Round Head Ratchet None Facom 32Н733 
; Drive Extension: % in Drive, i ; 
is 10 8 mm to 19 mm (10) 6-Poin T-Handle: 34 in Drive Plastic Case Wiha Tools 26X323 
8 mm to 19 mm (8) 12-Poin 8 Y% in Round Head Ratchet _ Plastic Саѕе Wiha Tools 26X321 
16 8 mm to 20 mm (13) 12-Point 10 2952 in Round Head Plastic Case Wiha Tools 450067 
7 8mmto19mm - (9) 12-Poin 7 Ve іп Round Head Ratchet None Facom 32Н732 
i i SAE Insulated Socket Sets with Drive Tools 
grise win 14 36 in to 1 in (11) 12-Point біп Round Head Ratchet | Plastic Case Wiha Tools 450669 
% in -10 J6 in to 34 in (8) 12-Poin Insulated Round Head Ratchet — Plastic Case Wiha Tools 26X320 
32H733 16 TA into % in (13) 12-Point — 10 29 in Flex Head Ratchet Plastic Case Wiha Tools 450066 
= Plastic case 
1ТЕС6 Standard Item 
Drive Size Мо. of Pieces Socket Size Range Socket Count/Style Drive Tools Included No. 
Metric Nonsparking Socket Sets with Drive Tools j Е 
д in 15 4 тт to 14 mm (13) 6-Point 5 in Pear Head Ratchet 21XV92 
Vo in 26 10 mm to 32 mm (22) 6-Point 10 in Pear Head Ratchet 1TEC6 
Эд in 11 36 mm to 60 mm (7) 6-Point 18 in Pear Head Ratchet 4RPK1 
SAE Nonsparking Socket Sets with Drive Tools 
Ya in 12 Ae in to в in (10) 6-Point 5 in Pear Head Ratchet 21XV93 
vein 9 Ve into 1% in (5) 6-Point 10 in Pear Head Ratchet 4DC12 
° 21 5ле in to 1% in (17) 6-Point 10 in Pear Head Ratchet 1TEB6 
Зд in 15 1 s in to 2 in (11) 6-Point ¥% in Ratchet 4RPJ9 
4 
5 ULTRA? 
ui re ROCKET А hATCAF 3 1 - ( 
(CHAN NEL LOCK) = SK: in 
WORK HARD. SWEAT BLUE = = 
Pass-Through ry SAE Pipe Plug Socket Sets 
Socket Sets » Chrome finish 
No. of Standard Socket Item Drive Мо. of Socket Standard Socket Item 
Drive Size Pieces Socket Size Range Count/Style Drive Tools Included No. Size Pieces Size Range Count/Style No. 
% in 16 s in to іп, 8 mm to 22 mm (13) 12-Point 8 in Round Head Quick Release Ratchet 380083 36 in 11 Уд in to $6 in (11) Square 42WT11 
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SXK: WisrwaRD 
All Purpose SAE Sockets 


super ӨЗІН Dani SAE Socket Male Socket 
Tether Overall Item Overall Item 12A397 46C126 
Socket Size Finish Ready Brand Length No. Length No. 
4" Drive SAE Sockets 
6-Point 

w Chrome No SK Tools — — 2 in 124292 

y Chrome No Proto — == 2in 429M29 
He" Chrome No SK Tools 76 in 13N790 1 in 34NL28 
Ув" Chrome Yes Westward — — 2 in 53YR24 
Тә" Chrome No Proto % in 429M54 — — Socket Depth 

W Chrome No Proto % in 429M62 — — Standard Deep 
Ae Chrome No Proto = = Zin 429M76 Tether Overall Item Overall Item 
Ae Chrome No SK Tools = = Zin 12A302 Socket Size — Finish Ready Brand Length No. Length No. 
Te Chrome Yes Westward Tin 53YP82 — — 8-Point 
Ув" Chrome No Proto — — 2in 429M90 As" Chrome No Proto ШАШ TAN71 
Ye" Chrome No SK Tools = = 2 in 12A304 Ww Chrome No Proto Тїп ТАМ72 — - 

12-Point V Chrome No Proto T%in 1AN76 

V Chrome No Proto — — 2in 429M31 12-Point 
Ae" Chrome No Proto = — 2 in 429M48 Te Chrome No Proto | i?Y&in 429820 x: = 

Vi Chrome No Proto Тіп 429М88 - - Ж Chrome No Proto 1%їп 429838 — — 

38" Drive SAE Sockets y Chrome No Proto 1 in 429R50 3 іп 429P79 
4-Point yr Chrome Yes Westward | 1 %in 53YU50 3in 53YV29 

Zi Chrome No SKToos | Тіп 46С134 - - Wie Chrome No Proto 1%in_ 429856 = — 

ж Chrome No SK Tools Tin 466138 = = V Chrome No Proto — — 3Viin 429P87 

6-Point er Chrome No Proto 34e in 429R68 3% in 429P91 

982" Chrome No SK Tools | 14%sin  12A253 = = ЕЕ Chrome Yes Westward | 1% іп 53YU53 3 in 53YV32 
Vie Chrome No SK Tools | 1%sin 124254 — = Тв" Chrome No Proto = — 3%in ^ 429P98 
Te" Chrome No SKTools | Tin 12A397 1%4іп 13М753 iyw  — Chrome No SK Tools — — 3%in 20491 
V Chrome No Proto = — T6 in 429N31 17" Chrome No Proto 1% in 429R81 3% in 429P99 
Te" Chrome Yes Westward = = Zin 53YT39 1%" Chrome Yes Westward | 1 72 іп 53YU56 3in 53YV35 

Vä Chrome No SK Tools Tin 12A398 | 1%4іп 13М754 T Chrome No Proto 1% in 429R87 3 Yin 429R04 

VA Chrome No Proto — — T6 in 429N37 Ти" Chrome No SK Tools — — 3 іп 20К493 

VA Chrome Yes Westward = = Din 53YT40 1 Chrome Yes Westward = = 3in 53YV37 
He Chrome No SK Tools | 1¥%ein 124399 | is/«in 13М755 Тв" Chrome No Proto Wain  429R89 — — 
He" Chrome No Proto = = % in 429443 TAs" Chrome No Proto 2 іп 429R93 3 Фіп 429R08 

в готе 0 0015 = = a in 1% Chrome No SK Tools | 2%cin 20К047 — — 

Ae Chrome Yes Westward — — 2%]п  53YT41 ША Chrome No Proto 2Y.in 42989: | 3%in 429809 

EZ Chrome No SK Tools | 1%in 124341 2%in 13М758 Ve" Drive SAE Impact Sockets 

ЕДІ Chrome No Proto — — 234in 429N60 12-Point 
He Chrome No SK Tools = = 2%in  20K677 Te" Black Oxide о Proto — = | 3%in  1AN30 
Tig" Chrome No Proto = = 2% in 429N69 72" Drive SAE Sockets 

12-Point Spline 

Ув" Chrome No Proto | 1%2in  429N90 | 2%in 429N24 yr Chrome No Proto | 1%sin 5МЕ64 = = 
Te" Chrome No Proto il?»in 42946 | 2%in 429М30 rive ale Soc 
Ae Chrome Yes — Westward| — = 2%in  53YT74 4-Point | 

VA Chrome No Proto їйї 429Р03 20іп 29836 LA Chrome No SKTools | 1%іп 460126 — ES 

үйі Chrome Yes Westward | — — 2%in  53YT75 ж Chrome No SK Tools 1%іп 460129 = = 

в" Chrome No Proto il&in  429P09 | 2%in 429N42 Ae" Chrome No SK Tools 1%іп 460130 = = 
He" Chrome No Proto i" in  483H90 = == y Chrome No SK Tools | 196in 460133 — — 
ye Chrome Yes Westward | Tin 53YT06 | 2%in  53YT76 34" Drive SAE Sockets 
Тув" Chrome No Proto — - 2 іп  429N54 6-Point : 

y Chrome No Proto | 1%іп 42927 | 2%in 429N59 TW Satin No Proto = = 3%in ^ 1AP92 
TAS Chrome No Proto T¥%cin  429P37 | 2%in 429N68 D Satin No Proto = = 3 іп 1AP93 
He" Chrome Yes Westward — - 2 іп 53ҮТ82 Тв" Satin No Proto — = 3 in TAP94 

54" Drive SAE Impact Sockets 176 Satin No Proto — — 3% in 1AP96 
12-Point 1 Chrome Yes Westward — — 395in 10E307 

As" Біаск Oxide Мо Proto = = 2%in 1АК44 ША Satin No Proto — = 3%in  1AP97 

7% Drive SAE Male Sockets 19%" Chrome Yes Westward — — 3 біп 10E309 
4-Point 1%" Satin No Proto — — 3 %in TAP98 

He" Chrome No SK Tools | 1%4іп 466139 = = Te" Chrome Yes Westward = = 3 біп 10E310 

ў" Chrome No SK Tools | 1 іп 466140 = = 1%” Chrome Yes Westward — — 3 біп 10Е311 
Yaz" Chrome No SK Tools | 1%in 46C141 = = 1116" Chrome Yes Westward — — 3 біп 10E312 
He" Chrome No SK Tools | 1%in 466142 = — TE Chrome Yes Westward — — 3 біп 10E313 
Uo Chrome No SK Tools | 136in 46C143 = = 2" Chrome Yes Westward — — 3 біп 10ЕЗ14 

ув" Chrome No SK Tools | 17 іп 460144 - - 12-Point 

V2" Drive SAE Sockets ТУ? Chrome Yes Westward | 2 38 іп 5MX86 = = 
6-Point TH" Satin No Proto 21%2in 420725 = = 

38" Chrome No SK Tools = = 3 Vi in 20K358 19 Chrome Yes Westward | 2 in 5MX87 — — 

A hrome No SK Tools = = 3% in 12A285 198 Satin No Proto 2 96 in 429728 — — 
ye Chrome No SKTools | 13/&in  13N714 | 3 ^in 12A286 Tie Satin No Proto 2¥%in 429720 = = 

a Chrome No SK Tools = = 3 йіп 124287 EZ Satin No Proto 2%їп 429131 = = 

yr Chrome No SKTools | 10іп  13N817 | 3 iin 12A288 iyw Chrome Yes Westward | 2 еіп 5МХ80 = = 

yr Chrome Yes Westward | 1%2in 53YU11 3in 1NTZO 1196" Satin No Proto | 27» in 420132 = = 

Ж Chrome No SK Tools = = 3 Vin 12A290 TW Chrome Yes Westward | 2%in 5MX90 — — 
He Chrome No SKTools | 1%іп 13N820 | 3%in 124291 Тж Satin No Proto | 25/ein 420133 = = 
We" Chrome Yes Westward | — = 3in 53YU92 2 chrome Yes Westward | 2'7:in ^ 5MX91 = = 

F қ Wheeler- : atin 0 roto fa in — = 
196 Zinc Plated No Rex = = 6 “in 38L107 ЕЛУ Satin No Proto 3 94» in 429138 = = 
THe" Chrome No Proto = = Зип ТЕХ26 2W' Satin No Proto 31395» in 429739 — — 
Tue Chrome No SK Tools | 1%42in 12Ү250 КЕДЩ 20К517 bus Satin No Proto 3 3и іп 429140 — — 

> М 1 = = 
ie Zinc Plated no Wheeler _ — | вип 38108 ред _Yes_Westward 37ain — 4I 

T% Chrome No Proto Tin 429R82 — — 12-Point 
Th" Chrome No SK Tools | 1?%2in ^ 12A251 3A in 20K520 19 Satin No Proto 3 in 1AR38 — — 
Th" Chrome Yes Westward = — 3in 53YU95 2%6 Satin No Proto 334 in TAR46 = = 
ти" Chrome No SK Tools | 1795 in 20К557 3%in 20K519 29 Satin No Pro 0 4in TAR48 = = 

m i Wheeler- E _ А 2%" atin No roto 4 Ve in 1AR49 — — 
ТА Zinc Plated No Rex бүгіп 381109 2919 Chrome Yes Westward | 3 in 45J234 — — 
The Chrome No Proto = = 3 іп 6RCP2 2% Chrome Yes Westward | 3 in 45J235 — — 
The" Chrome No SK Tools | 2 біп 20К560 — — 2% Chrome Yes Westward | 3 іп 45236 — — 
138" Chrome No SK Tools | 2 йіп 20K559 — — 2% Satin No Proto 4 As in 1AR52 — — 
TAG Chrome No Proto — — КИД 6RCP4 3 Chrome Yes Westward 4in 45J238 — — 
TAG Chrome No SK Tools — — 3 іп 20K524 3 Satin No Proto 4%Vein  1AR54 = = 
17" Chrome No SK Tools | 2%cin 20К556 — — 3%" Chrome Yes Westward | 4%2in 451239 — — 
1% Chrome No Proto 2 14 in 429R96 3Win 1FX09 3%" Satin No Proto 4'%6in 1АҢ55 = — 


nN 
a 
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Socket Depth 
Standard Deep 
Tether Overall Item Overall Item 
Socket Size — Finish Ready Brand Length No. Length No. 
v" Drive Metric Sockets 
53YR80 6-Point 
13-mm Chrome No SK Tools — — 3% in 13N706 
17-mm Chrome 0 SK Tools | 13Иміп 120438 3% in 13N710 
19-mm Chrome 0 5К То015 1іп 120440 = = 
RUE Chrome ves Wes ward KAN 5MT42 E — 
Ф " -mm hrome es estwari - - іп 53YV10 
SK WESTWARD 21-mm Chrome No SK Tools — — 3% in 20K037 
Е 22-mm Chrome 0 Proto 11752 in 429847 — — 
All Purpose Metric Sockets 22-mm ^ Chrome Yes Westward | 17 іп 53YU34 — — 
-mm rome o 0015 - - ^ in 
Socket Depth 24-mm Chrome No SK Tools 1% in 120445 3% in 20K040 
Standard Deep 24-mm Chrome Yes Westward | 1% іп 53YU36 — — 
Tether Overall Item Overall Item 24-mm Chrome No Proto lin ^ 429R53 = — 
Socket Size Finish Ready Brand Length No. Length No. 24-mm Chrome Yes Westward = = 3in 53YV15 
У" Drive Metric Sockets 27-mm Chrome No SK Tools | 12%2in 20К564 ЗУ in 20K043 
6-Point 30-mm Chrome No SK Tools | 1975 in 20К567 3% in 20K045 
5.5-mm Chrome Yes Westward Tin 53YP88 = = 30-mm Chrome Yes Westward | 1% іп 53YU42 3in 53YV21 
6-mm Chrome Yes Westward Tin 53YP89 = — 30-mm Chrome No Proto 12552 іп 429871 = = 
7-mm Chrome Yes Westward Tin 53YP90 — = 32-mm Chrome No SK Tools | 1?75in 20К568 — — 
7-mm Chrome No SK Tools віп 130766 2 in 12A276 34-mm Chrome No Proto 12752 іп 429880 — — 
8-mm Chrome Yes Westward Tin 53YP91 2 in 53YR36 36-mm Chrome No Proto 2195 іп — 429R84 — — 
8-mm Chrome No SK Tools біп 13М767 2 in 12A277 36-mm Chrome No SK Tools | 12%42in 20К569 — — 
8-mm Chrome No Proto біп 429M33 | 15%4in 4290130 12-Point 
9-mm Chrome Yes Westward — — 2 in 53YR37 10-mm Chrome No Proto Tain 429810 — — 
10-11 Chrome No SK Tools віп 13769 2 in 12A279 13-mm Chrome No Proto 1376: іп 429818 — — 
10-mm Chrome No Proto віп 429M50 | 15%4іп — 429M47 13-mm Chrome No Proto = = 3%in 429P58 
10-mm Chrome Yes Westward Tin 53YP93 2in 53YR38 17-mm Chrome No Proto 17% іп 429830 — = 
11-11 Chrome Yes Westward — — 2in 53YR39 18-mm Chrome No Proto 1іп 429834 Зу in 429P69 
13-mm ^ Chrome No SK Tools 76 in 13N772 2 in 12A282 19-mm Chrome No Proto 17% іп 429836 Зу in 429P70 
12-Point 19-mm Chrome Yes Westward | 1% іп 53YU70 — = 
7-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR13 = = 21-mm Chrome No Proto 10 іп 429842 Зу in 429P74 
8-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR14 2in 53YR58 22-mm Chrome No Proto — — 31A in 429P77 
10-11 Chrome Yes Westward Tin 53YR16 2in 53YR60 24-mm Chrome No Proto lin 429Ң52 Зу in 429P81 
10-11 Chrome No Proto 76 in 429М53 -- -- 24-mm Chrome Yes Westward | 17 іп 53YU75 = = 
-mm hrome es езімагі — — in 24-mm Chrome No SK Tools 1% in 13N751 — — 
-mm rome o roto in — — 24-mm Chrome Yes Westwari — — 3in 53YV54 
34" Drive Metric Sockets 27-mm ^ Chrome No Proto i95 in 429Ң60 — — 
6-Point 30-mm ^ Chrome Yes Westwari Tin 53YU81 — — 
4-mm Chrome No SK Tools | 14%4іп  12A262 — — 30-mm Chrome Yes Proto — — 3% in 49XG10 
5-mm Chrome No SK Tools | 14%4іп ^ 12A263 — — 30-mm Chrome 0 Proto T9 іп 429870 Зу in 429P93 
7-mm Chrome No Proto 27.8-тт  429N74 = = 32-mm Chrome 0 Proto — — 3% in 429P97 
7-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR79 = = 34-11 Chrome 0 Proto 12; іп 190426 -- — 
8-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR80 = — -mm rome es roto ба in E = 
8-mm Chrome No SK Tools | ТИміп 12P866 — — 36-mm Chrome No Proto 21%4іп 429883 3% in 6RCT2 
10-mm Chrome No SK Tools | 196in 12P868 1% in 13N573 36-mm Chrome No SK Tools | 175 in 20К554 — — 
10-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR82 2% in 53YT53 38-mm Chrome No Proto 2% in 6RCR6 — — 
10-mm Chrome No Proto | 27.8-mm  429N85 = — 34" Drive Metric Sockets 
11-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR83 — = 6-Point 
12-mm Chrome No Proto 28.6-mm  429N93 = - 22-mm Chrome Yes Westward 2in 10E318 — = 
12-mm Chrome Yes Westward lin 53YR84 215 in 53YT55 24-mm Chrome Yes Westward 2in 10E320 3%e in 10E342 
12-mm Chrome No SK Tools | 196 in 12P870 1% in 13N575 27-mm Chrome Yes Westward — — 3%e in 10E344 
12-mm Chrome No Proto — — 2% in 429N27 30-mm Chrome Yes Westward | 2% іп 10E325 3%e in 10E347 
13-mm Chrome No SK Tools | 196 in 12P871 1% in 13N576 32-mm Chrome Yes Westward | 2% in 10E326 3%e in 10E348 
13-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR85 2% in 53YT56 35-mm Chrome Yes Westward — — 3%e in 10E349 
13-mm Chrome No Proto 28.6-mm  429N95 2% in 429N29 36-mm Chrome Yes Westward | 276 in 10E328 3%e in 10E350 
14-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR86 = = 38-mm Chrome Yes Westward — — 3%e in 10E351 
14-mm Chrome No Proto 28.6-mm 429М99 — — 41-mm Chrome Yes Westward | 27 іп 10E330 3%e in 10E352 
14-mm Chrome No SK Tools | 176 in 12P872 | iin 13М577 42-mm Chrome Yes Westward | 2% іп 10E331 3%e in 10E353 
15-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR87 = = 46-mm Chrome Yes Westward | 2%іп 10E332 3%e in 10E354 
15-mm Chrome No SK Tools | 17&in 12P873 | i*&in 13N578 50-mm Chrome Yes Westward | 2% in 10E333 3%e in 10E355 
15-mm Chrome No Proto 28.6-mm 429Р02 — — 55-mm Chrome Yes Westward 3 in 10E335 3%e in 10E357 
16-mm ^ Chrome Yes Westward Tin 53YR88 = = 60-mm Chrome Yes Westward | З? in 10E337 3%e in 10E358 
17-mm Chrome No SK Tools | 19&in 12P875 2% in 13N580 12-Point 
17-mm Chrome Yes Westward Tin 53YR89 = = 24-mm Chrome Yes Westward | 24e in 5MX47 — — 
17-mm Chrome Yes Westward = = 2% in 53YT60 27-mm Chrome Yes Westward | 2%e іп 5MX49 — — 
17-mm Chrome No Proto — — 2% in 429N41 30-mm Chrome Yes Westward | 2% іп 5MX51 — — 
18-mm ^ Chrome Yes Westward Tin 53YR90 = = 36-mm Chrome Yes Westward | 2% in 5MX54 = = 
18-тт Chrome No SK Tools — — 2% in 13N581 36-mm Satin No Proto 21982 in — 429T17 — — 
-mm hrome es estwar in = = 41-mm Chrome Yes Westward | 27 in 5MX56 = = 
19-mm Chrome No SK Tools | 1%e in 12P876 20 in 13N582 41-mm Satin 0 Proto 23%4in 429720 = = 
19-11 Chrome No Proto = — 2% in 429N47 46-mm Chrome Yes Westward | 24%4 in 5MX57 = = 
20-mm Chrome No SK Tools = — 20 in 20K678 46-mm Satin 0 Proto 23/5 in 429724 — 
12-Point 50-mm Chrome Yes Westward | 2'%e in 5MX58 — — 
8-mm Chrome No Proto 1% in 429N77 — = 54-mm Chrome No Proto 39 in 1AP84 — = 
8-mm Chrome No Proto = = 2% in 429N13 55-mm Chrome Yes Westward | 76-mm 20НМ/72 — — 
8-mm Chrome Yes Westward == — 215 in 53YT86 -mm atin 0 roto 2 in = = 
10-11 Chrome No Proto 1% in 429N84 2%% in 429N19 60-mm Satin No Proto 32782 in 429134 = — 
10-mm Chrome Yes Westward Tin 53YT18 2% in 53YT88 1" Drive Metric Sockets 
10-mm Chrome No Proto 1996 in 483H76 = — 12-Point 
10-11 Chrome No SK Tools | 196 in 12P885 1% in 13N583 36-mm Chrome Yes Westward | 2%cin 45J241 — — 
11-mm Chrome No Proto 1996 in 483H78 = = 46-mm Chrome Yes Westward 3in 453244 — — 
13-mm Chrome No Proto 1% in 429N94 — — 46-mm Satin No Proto 27 in 196401 — — 
13-mm Chrome Yes Westward {in 53YT21 215 in 53YT91 50-mm Satin No Proto 3in 196402 — = 
13-mm Chrome No Proto 12552 іп 483Н82 — — 55-mm Chrome Yes Westward | 3952 in 45J247 — — 
13-mm Chrome No SK Tools | 1%4іп 20K801 — — 55-mm Satin No Proto 3% in 196404 — — 
13-mm Chrome No Proto — — 2%% in 429N28 60-mm Chrome Yes Westward | 3'%2in 45,249 — — 
14-mm Chrome No SK Tools — — i95 in 13М587 63-mm Satin No Proto ЕЙТІШ 196407 — — 
15-mm Chrome Yes Westward Tin 53YT23 215 in 53YT93 65-mm Chrome Yes Westward | 376 in 45J251 = — 
15-mm Chrome No Proto — — 234 in 429N34 65-mm Satin No Proto 3% іп 196408 — — 
1z-mm Chrome No Proto 1% in 429P07 234 in 429N40 67-mm Chrome Yes Westward | 37% іп 45252 — — 
17-mm Chrome Yes Westward Tin 53YT25 215 in 53YT95 70-mm Chrome Yes Westward | 35964 in 45253 — = 
1z-mm Chrome No SK Tools — — 2% in 13N590 75-mm Chrome Yes Westward | 32782 іп 45,255 — — 
19-mm Chrome Yes Westward = = 215 in 53YT97 77-mm Chrome Yes Westward 4in 454256 = = 
19-mm Chrome No Proto = = 2% in 429N46 80-mm Chrome Yes Westward 4in 45J257 — = 
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SK° wisrwan» 
All Purpose ^^" Drive 
T S k t 20HX20 
0ГХ 30CKets 
= Chrome finish 
= 6-Points 34" Drive Size 
» Standard socket depth 429M94 
Overall Item 
Socket Size Length Tether Ready Brand No. Flex Sockets — 
м in Drive ini 49 20 
E4 Tin No Westward 20HX20 = Chrome finish ae 
E4 175 in Yes Westward 54TN26 » Standard socket depth ier 
E4 25/5» in No SK Tools 460145 
= 1 A 10 Wes мато 209021 Socket Overall Tether Item Socket Overall Tether Item 
E5 Ha i N SK 46C146 Size Length Ready Brand No. Size . Length Ready Brand No. 
zm р 005 34 їп Drive Size 35 in Drive Size (Cont.) 
E6 1 in No Westward 20HX22 6-Point 6-Point (Cont.) 
ЕБ po Yes Мезінагі ТИВ Ип Thin No Proto 429М65 i9-mm 19&in No Proto 190493 
E7 Tin No Westward 20H23 Vis in Тиіп No Proto 429М97 lin 2782 in Yes Westward 10Е889 
ET 1 Tein Yes Westward BATN29 эв in 1/4 in No Proto 429М99 20-mm — 2332 іп Yes Westward 10Е908 
E7 Faz in No SK Tools 460148 T^c in 1% in No Proto 429N02 21-mm 2%2іп Yes Westward 10Е909 
EB Ti N W 20HX24 10-mm 17 іп No Proto 19C429 22-mm 2%: іп Yes Westward 10Е910 
= TET Vas NEITA SATISO 11-11 — i/4in № Proto — 19C431 7-mm  i9&in Ко Proto 190498 
ЕВ Ap in No SK Tools 466149 12-mm — 17 іп No Proto 190432 8mm — 14964 іп No Proto 190499 
E10 174; in Yes Westward BATN31 189-mm 17 іп No Proto 19C433 8-mm 1% іп Yes Westward 10Е906 
% in Drive 14-тт 12/4іп No Proto 19C434 9-mm 12% іп Yes Westward 10Е907 
E4 Thin No Wastward 20HX26 15-mm _ 12764 іп No Proto 19C436 12-Point 
E5 Twin No Westward 20HX27 5.5-mm 1% in No Proto 190439 Mein 1476 in No Proto 483.06 
ES Tin No Westward 20HX28 5-mm 11A in No Proto 19C440 Ms in 194 in No Proto 429P41 
E7 Twin No Westward 20HX29 6-mm 14 in No Proto 19C441 36 in 194 in No Proto 429P42 
E10 17A; in No SK Tools 46C150 7-mm 1% in No Proto 190444 Ain 11%6іп Yes Westward 10Е894 
E10 Thin No Westward 208X31 8-mm 1% in No Proto 190445 іп 2in No Proto 483J07 
E10 Twin Yes Westward БАТМАЗ 9-mm 1Иіп No Proto 190448 Jein 12942 іп No Proto — 429P43 
ЕП ПЕЛ No Westward 20HX32 12-Point Asin 1%віп Yes Westward 10Е895 
E12 17A; in No SK Tools 46C151 7/5 in 17 іп No Proto 429М94 Ths in 2 V6 in No Proto 483J09 
SP Tuin Yes Westward 54844 fein 11764 іп No Proto 483H18 Yo in 12982 in No Proto 429P44 
E14 174 in No SK Tools 466152 Yin 14 in No Proto 429M96 Yo in 2in Yes Westward 10Е896 
Е14 Ту Yes Westward 54TN45 %2 in Ту іп No Proto 429N06 Ve in 2%c in No Proto 483J11 
Е14 Tin No Westward 20НХ34 Yein 13% іп No Proto 483H25 As in 1/5 in No Proto 429P45 
E16 1745 in No SK Tools 466153 Se in 17 іп No Proto 429М98 Ae in 2in Yes — Westward 10Е897 
E16 Tuin Yes Westward BATNAG Asin 12% in No Proto 483H20 As in 2% in No Proto 483J13 
ЕТ6 Tin No Westward 20HX35 ШАШ 1% in No Proto 429N07 % іп 1% in No Proto 429P46 
34 in Drive TVoin — 13764in No Proto 483H26 % in 2in Yes Westward 10Е898 
E10 1955 in No Westward 208X37 36 in 1% in No Proto 429N01 % in 2% in No Proto 483.15 
ЕП Thein No Westward 20HX38 Ув in 1296 in No Proto 483H21 Mein — 13/5 in No Proto 429P47 
Е14 1%e in No Westward 20HX40 TAs in 1% in No Proto 429N03 "Wein — 2Y5in Yes Westward 10Е899 
E16 КЕЛТ No Westward 20НХ41 Asin 12964 in No Proto 483H22 Тив in 2% in No Proto 483.17 
E18 ЕТІ! No Westward 20HX42 іп 1% in No Proto 429N04 Ya in 2in No Proto 429P48 
E18 Tin No SK Tools 465154 Yin — 1996 in No Proto 483H23 3 in 2%c in No Proto 483.19 
E20 1%e in No Westward 20HX43 Asin 1276 іп No Proto 429N05 Wein  1%in No Proto 429P49 
E20 Thin No SK Tools 46C155 1t-mm — 12964 in No Proto 483H34 Wein 2382 іп Yes — Westward 10Е902 
E22 2in No SK Tools 46C156 12-mm 1376 іп No Proto 483H35 131 in 2% in No Proto 483J21 
E22 Tsin No Westward 20НХ44 13-mm 13/4іп Мо Proto 483H36 75 in 1964 in No Proto 429P50 
E24 2i N SK Tool 466157 14-mm —1376in No Proto 483H37 Zin 235 in Yes Westward 10Е903 
E54 E Е SICUBI ти 55-mm 1%2in Мо Proto — 483H27 Жіп 2%in No Proto 483123 
E24 1 %e in No Westward 208X45 5-mm 1%2іп No Proto 483H28 Mein ^ 19/64 in No Proto 429P51 
6-mm — 192 іп No Proto 483Н29 Mein 2382 іп Yes Westward 10Е904 
7-mm 1% in No Proto 483H30 1916 in 2% in No Proto 48325 
8-mm 1% in No Proto 483H31 10-mm 1%іп No Proto 190471 
9-mm 1% in No Proto 483H32 11-10 194 in No Proto 190473 
% in Drive Size 1t-mm 1%% in No Proto 483.10 
6-Point 12-mm 1%іп No Proto 190475 
36 in 1% in No Proto 4TDG2 12-mm 276 іп No Proto 483.12 
Tin 12980 in No Proto 4TDG3 13-mm 1%іп No Proto 190479 
V in 12% in No Proto 4TDG4 139-mm 276 in No Proto 483J14 
14" Drive V in 2% in No Proto 190469 14-mm 10іп No Proto 190481 
12С591 Asin 1% in No Proto 4Т005 14-mm 274іп No Proto 483/16 
As in 2% in No Proto 196501 15-mm 1%іп No Proto 190484 
As in 3in No SK Tools 20К798 15-mm — 2316 іп No Proto 483418 
% in 1% in No Proto 4TDG6 16-mm — 157&in No Proto 190486 
y in 2% in No Proto 190495 16-mm 2%віп No Proto 48320 
Yin 3196 in No Proto 1AK03 1z-mm 15/4 іп Мо Proto 190488 
® Yin — 3'%a in No SK Tools 20К797 17-mm  2!96 in No Proto 483.02 
SK: Tein 13782 in No Proto 4TDG7 18-mm 15/75 in No Proto 190490 
» 34 in 2in No Proto 4TDG8 18-mm 21964 іп № Ргоїо 48324 
Bolt Extraction Sockets Asin 2%2in Yes Westward 10E886 19-тт 15%sin Мо Proto 196492 
Asin — 3?6in No SK Tools 20K796 19-mm 21%4іп No Proto 483J26 
Overall Item Asin ^ 3Y6in No Proto 19C478 lin 2in No Proto 429P52 
Socket Size Socket Depth Length Finish Tether Ready No. 7 in 235 in Yes Westward 10Е887 1in 27⁄2 in Yes Westward 10Е905 
Уд in Drive "(ein 2316 іп Yes Westward 10Е888 1in 2% in No Proto 483J27 
6.5-mm Standard 1in Chrome No 120591 10-mm 1Фіп No Proto 19C472 9-mm 194 in No Proto 190502 
7-mm Standard lin Chrome No 120593 1t-mm 194 in No Proto 19C474 % in Drive Size 
ж Standard lin Black Oxide No 120590 1t-mm 11%віп Yes Westward — 1EZZ8 6-Point 
982" Standard 1in Black Oxide No 120594 12-mm  1%in Мо Proto 190476 21-mm 2%віп Мо Proto 190389 
36 in Drive 13-mm — 194in No Proto 19C480 22-mm 2%віп No Proto 190390 
10-mm Deep 2 іп Black Oxide Yes 12P167 14-mm 1%in No Proto 196482 24-mm 2%віп No Proto 196391 
The" Standard 1 Yin Black Oxide No 12P154 15-mm 1Фіп No Proto 19C485 12-Point 
Ae" Deep 2% in Chrome No 12P175 16-тт 1574 in Мо Proto 19C487 Yin 21982 іп No Proto 4TDG9 
У in Drive 17-mm  15/&in No Proto 190489 Hein 22782 in No Proto 4TDH1 
ж Standard 1%in Chrome No 12P182 18-mm 1574іп No Proto 19C491 ys in 22/% in No Proto 4TDH2 
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EG. JAMESON Overall Item Overall Item 


Socket Size Length Brand No. Socket Size Length Brand No. 


¥ in Drive Size 14-mm 1%in WihaTools 53KF78 
Insulated Sockets 12-Point 15-тт — 1 іп Wiha Tools 53KF79 
5 1 5 in М/іһа Tools 53КҒ57 16-mm 1 5 in М/їһа Tools 53КҒ80 
И" 1%in  Jameson/Itl 60XN44 17-mm 1¥%in  Wiha Tools 53КҒ81 
= Standard socket depth Уво" 17% іп Wiha Tools 53KF58 18-mm 1 біп Wiha Tools 53KF82 
Overall нет Ув" 1%in Wiha Tools 53KF59 19-mm 1¥%in Wiha Tools 53KF83 
SocketSize Length Brand No THe" 1%in Wiha Tools 53KF60 20-mm 1¥%in WihaTools 53KF84 
ТІНІНЕН 9 = ж 13 іп Jameson/Iti 31CE92 2i-mm 1 іп Wiha Tools 53КҒ85 
6-Point y 1%їп Wiha Tools 53KF61 22-mm T¥%in Wiha Tools 53KF86 
V Tin Wiha Tools 53KFA9 Ae 1%in Wiha Tools 53КҒ62 24-mm 1%in Wiha Tools 53KF87 
Dd iin Wiha Tools 53KF50 y їйїп Wiha Tools 53KF63 6-mm їйїп Wiha Tools 53KF70 
Sag {in Wiha Tools 53KF51 y 2in ^ Jameson/fl 31CE93 7-mm 1%in WihaTools 53KF71 
TAS Tin Wiha Tools 53KF52 He T%in Wiha Tools 53KF64 8-mm TYéin Wiha Tools 53KF72 
34 Tin — Wiha Tools 53KF53 Ae" 1 4%64in Jameson/Itl 60XN45 9-mm 1¥%in  WihaTools 53KF73 
Te iin Wiha Tools 53КЕ54 yp їйїп  WihaTools 53KF65 іп Drive Size 
V Tin Wiha Tools 53KF55 THe" їйїп Wiha Tools 53KF66 12-Point | 
yg iin Wiha Tools 53KF56 Тув" 11%6іп Jameson/Itl 60XN46 y 1%іп Wiha Tools 53KG19 
10-mm Tin Wiha Tools 53KF42 yx 1%йїп Wiha Tools 53KF67 he 1%in Wiha Tools 53KG22 
Timm iin Wiha Tools -53KF43 Te" їйїп Wiha Tools 53КҒ68 TW 1%in Wiha Tools 53KG24 
12-mm iin — Wiha Tools 53KF44 Ж 1 іп  WihaTools 53КҒ69 ти" 1%їп  WihaTools 53Кб25 
13-mm iin Wiha Tools -53KF45 10-11 11/в6іп Facom 32H762 16-mm T%in Wiha Tools 53KF96 
14" Drive 8 r Н 10-mm 1 іп Wiha Tools 53KF74 17-mm 1596in _ Wiha Tools 53KF97 
53KF42 TERI Ln Ма Tools  SIKPAD Timm  1Иіп Wiha Tools SXF7S — 32mm 1%іп Wiha Tools 53К010 
10-mm ain Facom 32Ң757 12-mm 1%in Wiha Tools 53KF76 
Socket Socket Overall Bolt Item Socket Socket Overall Bolt Item 
y, Sus В пер Finish Length Clearance Brand No. mE А пер Finish Length Clearance Brand No. 
^ in Drive Size in Drive Size 
6-Point 6-Point 
APEX. sin Standard Black Oxide іп 582 in Proto 2МА13 Ye in Deep Natural 3% in Vein Apex 5RNL8 
А Vain Standard Black Oxide віп “Мміп ^ Proto 2МА14 Asin Standard Black Oxide 1%in Ип ^ Proto 2МА72 
P (шКее Ип Standard | Natural 76 in Yea in Apex 5WGK4 Win Standard Black Oxide 1 іп ‘Zain Proto 2МА73 
Milw Yin Standard Маїџгаї 7& in 982 in Apex  5WGK7 Asin Standard Black Oxide 1 2in 7%ain Proto 2МА74 
sin Standard Black Oxide sin !Y&in Proto 2МА15 “йіп Drive Size 
sin Standard _ Natural Ain Yin Apex  5WGK5 6-Point 
Win Standard Black Oxide 1916 in 1964 in Proto 2МА17 % in Deep Natural 4in As in Apex X 5RNTO 
Power Sockets Ths іп Standard Black Oxide iin Ип Proto 2MA18 ввп Deep | Natural 4 in Sein — Apex  5RNTÍ 
іп tandard Black Oxide іп Жіп Ргою 2МА19 
Smm__ Standard BlackOxde т Ha in proto — 2MAZS Drive Site brive Sha e [es Lockin Brand Noe 
6mm Standard Black Oxide іп Туба in Proto 2МА28 34" Drive Power Bit Holder Sucks g - 
7mm Standard Black Oxide 'Увїп_ 1%аіп Proto 2МА29 А Л Hex iin No Proto 1AR82 
8mm Standard Black Oxide — !»iin 164 in Proto 2МА30 3 Drive Power Bit Holder Sockets 
10 тт Standard Black Oxide — 94e in 7 in Proto 2МА32 ain Hex 1%in No Proto 1AT26 
{imm Standard Black Oxide — 1in Tain Proto 2МАЗ3 Alt " e 
= т p Б Зв in ех 16 in No Proto 1AT27 
12mm Standard Black Oxide — 1 in 2 in roto — 2MA34 Fein Hex T34In Yes Apex ЕТІНЕ 
i3mm Standard Black Oxide 1іп W%ain Proto 2МАЗ5 ж in Hex 2 in Yes ‘Apex BWEKE 
8-Point me с 
sin Standard Natural Tin Yein Арес SWGEO 77 Drive Power Bit Holder Sockets. 5 
аны ¥ in Drive Size Ths in ex 1% іп Yes Apex 5WGL2 
е PORE Socket 6-Point Ths in Square 2 2% in No Milwaukee —55EA51 
Mein Standard Black Oxide 13in єп Proto 2MM2 ур" Bi ош № ADEX NEN 41H 
Win Standard Black Oxide 1%»п Жип Proto 2MA43 5 Drive Een Bit folder Sockets _ їл THERE UO 
Yin Standard Black Oxide 1 %in ein Proto 2МАТ1 Er rj 1 UA ! N АР 6YNX5 
Asin Standard Black Oxide 1%sin ‘in Proto 2МА44 th ІП Hes 5 in Ne px BUGEE 
Win Standard Black Oxide 196іп  %2in Proto 2МА45 -— с р 
Sici 5 Xii Daa | p 1" Drive Power Bit Holder Sockets 
sin Standard Black Oxide 1 еіп 2% іп roto 2МА46 Sein Hex 2% in No ADex SUGF7 
7mm Standard Black Oxide 1%42in ‘Vain Proto 2МА54 % in Hex 5 i in No ner GUGFÉ 
7mm Standard ^ Natural 2in 48mm Apex  5RNK8 : х р 
8mm Standard Black Oxide 1%2in сіп Proto 2МА55 
8mm Standard Маша 50% тт 8mm Apex  5WGPO 
10mm Standard Black Oxide 196&in ^ 7in Proto 2МА56 
12" Drive Bit Holder 11 тт Standard BlackOxide 1%sin —"7&in — Proto 2МА57 
55EA51 12mm Standard Black Oxide 1964in іп ^ Proto 2МА58 
13 тт Standard Black Oxide 1 964in '% п Proto — 2MA59 
15mm Standard Black Oxide 1 964in 2764 іп Proto 2МА60 
Overall Item Overall Item Overall Item 
40%» Би Size Length No. pande iza Length No. 2008 she Length No. 
* 3A" Drive 4" Drive " Drive Metric 
Standard | Standard | Deep 
N ki S k t ye H in 32NJ55 ТИ" 2 in 49UH53 19-mm 75mm 49UJ63 
onspar Ing oc e S 3e Vie in 32NJ57 1ле" 2in 4RPG6 21-mm 75 mm 49UJ65 
Жей Te Ye in 32NJ58 1% 2 in 4RPG9 24-mm 75 mm 49UJ68 
» Natural finish VA "Yin 324159 2" 235 in 4ВРН5 25-mm 75mm 490069 
Ae" % in 32NJ60 Deep 34" Drive Metric 
38" Drive SAE 14s 355 in 32NK28 Standard 
Standard 1% БЕРІШ 32NK31 36-mm 176 in 4RPJ1 
y Ts in 4RPU9S TR" 3 As in 32NK35 37-mm 2in 4RPJ2 
Tie" Tsin 4RPV7 1" Drive SAE 40-mm 52 mm 49UH36 
Deep Standard 47-mm 62 mm 49UH37 
ye 175 in 49UJ42 Ти" 2%]п 490Н82 1" Drive Metric 
V^ 2 in 49UJ47 3 5 As in 49UJ15 Standard 
Tig. 2 in 490J48 Deep І ә 36-тт 65 mm 49UH62 
2" Drive SAE 11916" 3 "Ae in 49UK21 55-mm 87 mm 49UH69 
E 4 Standard р 1% 3 Asin 49UK22 Deep ] 
He" Tin 1TEF2 2% 4% in 49UK34 60-mm 4 Vs in 49UK09 
Ту" 1% іп 1ТЕҒ4 2%" 4% in 49UK35 Y?" Drive Torx Plus Sockets 
ти" 1%1п 1TEF5 34" Drive Metric Standard 
14" Drive Metri 1% 2 Ain 49UH23 Deep EP18 1 3%4 in 60KD82 
А" Drive Metric Deep 12-mm 50 mm 32NJ71 EP20 1 96 in 60KD83 
32NJ71 Ae" 3 34s in 49UJ82 13-mm 50 mm 32NJ72 EP22 2in 60KD84 
y 3  віп 49UJ87 14-mm 50 mm 32NJ73 
Tg" 3 s in 49UJ91 38" Drive Metric 
Te" 3 Vie in 49UJ93 Standard 
12" Drive Torx Tw 3Yiin  49UJ04 10-mm Asin 4RPW3 
60KD82 ти" З Ye in 49UJ96 Deep 
1 3 віп 49UK01 13-mm 1% in 49UJ24 
1% 3%ein 149/К03 21-mm 2 in 49UJ32 
8-mm T%in 49UJ19 
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Fixed-Head 
Double End Flex-Head 
2TLG7 Double-End 


36T927 


Erm. @#Беїа Ge REE 
Socket Head Combination Wrenches 


Overall Wrench Bolt Through Item 
Socket Size Length Shape Design Finish Brand No. 
Fixed-Head Double-End Socket End Wrenches 
12-Point, 6-Point 


Nonsparking 
Fixed-Head 
49UL64 


6-mm 4 Yea in L Yes Satin Facom 367885 
8-mm 4 35%a in L Yes Satin Facom 361887 
9-mm 4 Yea in L Yes Satin Facom 367888 
12-mm 5 496 in b Yes Satin Facom 361859 
13-mm 5 5964 in L Yes Satin Facom 367860 
14-mm 6 196 in L Yes Satin Facom 361861 
16-mm 7 Yea in L Yes Satin Facom 36T863 Ratcheting 
17-mm 7 2%4 in L Yes Satin Facom 367864 38HV28 
18-mm 7 6a in L Yes Satin Facom 361865 
19-mm 8 Vi in L Yes Satin Facom 361866 
21-mm 8 *& in L Yes Satin Facom 361868 
22-mm 9 s in L Yes Satin Facom 361869 Overall Wrench Bolt Through Item 
23-mm 9 ?964 in L Yes Satin Facom 367870 Socket Size Length Shape Design Finish Brand No. 
25-mm 10 1964 in L Yes Satin Facom 367872 10-mm 19 9/100 in No Chrome Beta 420U20 
26-mm 10 % in L Yes Satin Facom 367873 11-mm 19 9/100 in No Chrome Beta 420021 
28-mm 11 2%a in L Yes Satin Facom 367875 12-mm 19 9/100 in No Chrome Beta 420022 
29-mm 11 1916 in L Yes Satin Facom 3617876 13-mm 19 9/100 in No Chrome Beta 420023 
30-тт 12 1964 іп L Yes Satin Facom 367877 14-mm 19 9/100 in No Chrome Beta 420U24 
31-mm 12 195» in L Yes Satin Facom 3617878 15-mm 20 7/25 in No Chrome Beta 420025 
32-mm 12 9564 in L Yes Satin Facom 367879 16-mm 20 7/25 in No Chrome Beta 420U26 
33-mm 13 2564 in L Yes Satin Facom 367880 17-mm 20 7/25 in No Chrome Beta 420U27 
34-mm 13 252 in L Yes Satin Facom 361881 18-mm 17 91/100 in No Chrome Beta 420U28 
36-mm 14 9e in L Yes Satin Facom 367883 19-mm 20 7/25 in No Chrome Beta 420U29 
6-Point 20-mm 20 7/25 in No Chrome Beta 420030 
6-mm 5 31/100 in L Yes Chrome Beta 420035 21-mm 20 7/25 in No Chrome Beta 420U31 
7-тт 5 31/100 in L Yes Chrome Beta 420U36 22-mm 20 7/25 in No Chrome Beta 420032 
8-mm 6 69/100 in L Yes Chrome Beta 420037 24-mm 20 7/25 in No Chrome Beta 420U33 
9-mm 6 69/100 in L Yes Chrome Beta 420U38 Nonsparking Fixed-Head Socket End Wrenches 
10-mm 2 9/25 in L Yes Chrome Beta 420U39 6-Point 
11-mm 7 12/25 in L Yes Chrome Beta 420U40 8-mm 6 іп L No Natural Ampco X 49UL64 
12-mm 7 12/25 in L Yes Chrome Beta 420U41 9-mm 1 95 in L No Natural Ampco 490165 
13-mm 9 3/50 in L Yes Chrome Beta 420U42 10-mm 7 Vis in 8 № Natural Ampco 490166 
14-mm 8 23/50 in L Yes Chrome Beta 420U43 11-mm 8 Vie in L No Natural Ampco 490167 
15-mm 9 21/25 in L Yes Chrome Beta 420U44 12-mm 8 2782 in i No Natural Ampco 49UL68 
16-mm 9 21/25 in L Yes Chrome Beta 420U45 13-mm 1 "e in L No Natural Ampco X 49UL69 
17-mm 9 21/25 in L Yes Chrome Beta 420U46 14-mm 1 ив in L No Natural Ampco 490170 
18-mm 9 21/25 in L Yes Chrome Beta 420U47 15-mm 1 272 in L No Natural Ampco 49UL71 
19-mm 12 99/100 in L Yes Chrome Beta 420U48 16-mm 12% in L No Natural Ampco 49UL72 
20-mm 12 % in L Yes Chrome Beta 420U49 17-mm 10 % in L No Natural Ampco 49UL73 
21-mm 12 іп L Yes Chrome Beta 420U50 18-mm 10 % іп L No Natural Ampco 490174 
22-mm 12% in L Yes Chrome Beta 420U51 19-mm 11 “ein L No Natural Ampco 490175 
23-mm 12 іп L Yes Chrome Beta 420U52 20-mm 11 “sin L No Natural Ampco 490176 
24-mm 13 19/100 in L Yes Chrome Beta 420U53 21-mm 12 7 in L No Natural Ampco 490177 
25-mm 13 19/100 in L Yes Chrome Beta 420U54 22-mm 12 “іп L No Natural Ampco 49UL78 
26-mm 13 19/100 in L Yes Chrome Beta 420U55 23-mm 13 %6 in L No Natural Ampco 49179 
27-mm 13 19/100 in L Yes Chrome Beta 420U56 24-mm 13 316 in L No Natural Ampco 490180 
28-mm 13 19/100 in L Yes Chrome Beta 420U57 516" 6 ў in L No Natural Ampco X 49UL81 
30-mm 17 8/25 in L Yes Chrome Beta 420U58 Tao" 7 in L No Natural Ampco 49UL82 
32-mm 17 8/25 in L Yes Chrome Beta 420U59 ж 7 in L No Natural Ampco X 49UL83 
$e 4 Зуба in L Yes Satin Facom 2TLG7 1942" 8in L No Natural Ampco  — 49UL84 
x" 5 %a in E Yes Satin Facom 2TLG6 LI 8 V» in L No Natural Ampco 49185 
The" 5 2364 іп L Yes Satin Facom 2TLG9 үлі 9 іп |= № Natural Ampco 490186 
ж 5 5964 in L Yes Satin Facom 2TLF9 Ae 9 V» in L No Natural Ampco 49187 
96" 6 2752 in L Yes Satin Facom 2TLH2 19455" 9354 in L No Natural Ampco X 49UL88 
EA 8 V» in E Yes Satin Facom 2TLG5 %' 20іп L No Natural Ampco 490189 
We" 8 a in L Yes Satin Facom 2TLG3 Тив" 10 “іп L No Natural Ampco 490190 
V 9 2964 in b: Yes Satin Facom 2TLH1 Зд" 11 V» in L No Natural Ampco 49/91 
1546" 12% іп L Yes Satin Facom 2TLG4 254" 11 ^in L No Natural Ampco X 49UL92 
Flex-Head Double-End Socket End Wrenches We" 12 Vain L No Natural Ampco _ 49UL93 
12-Point ж 12 Yin L No Natural Ampco 490194 
6-mm,-/-mm 7 s in L No Satin Facom 367927 Me 13 % in L No Natural Ampco 490195 
8-mm,-9-mm 1 16 in L No Satin Facom 361928 Тив" 14 ^ in L No Natural Ampco 490196 
10-mm,-11-mm 7 "^in L No Satin Facom 367918 15” 15 ^in L No Natural Ampco 490197 
12-mm,-13-mm 914 in L No Satin Facom 367919 18%" 18 Yin L No Natural Ampco 490198 
14-mm,15-mm — 9 “in L No Satin Facom 367920 Ratcheting Socket End Wrenches 
16-mm,-17-mm —— 9 “cin L No Satin Facom 367921 6-Point 
18-mm,-19-mm_ 11 %zin L No Satin Facom 361922 1Vie',-1-1/4" 13 in Yes Satin Reed 38HV28 
21-mm,-23-mm — 11 1382 іп L No Satin Facom 361924 Overall Item 
Flex-Head T-Handle Socket End Wrenches Socket Size Length Brand No. 
6-Point Fixed-Head Double-End Socket End Wrench Sets 
6-mm 16 23/50 in T No Chrome Beta 420U16 6-Point 
7-mm 16 23/50 in T No Chrome Beta 420U17 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, Н 
8-mm 19 9/100 in T No Chrome Beta 420118 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm 1161/100in Beta 420060 
9-mm 16 23/50 in T No Chrome Beta 420U19 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm — 20 7/25 in Beta 420U34 
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Hex & Torx Bit Sets Details on page A1. 
No. of Overall Replaceable Item 
® ре Мы " баще of Tip Sizes Length Insert Finish Brand No. 
„ all Hex Socket Bit Se 

SK: wi Win 8 Ya in to Ya in Tin No Chrome Proto 197611 
= 7 3 mm to 10 mm 19775 in No Chrome Westward 54ТМ57 
Hex Bit Sets 36 in 8 amm to 10mm 8 in Yes Chrome SK Too B 21472 

mm to 10 mm in es rome ools 
i i i Hex Impact Socket Bit Sets 

These hex Socket bit sets contain an assortment of hex bit 36 n 13 Weinto % in, 4 mm to 12 mm 2 2%4 in No Black Oxide Westward — 4PRG1 
sizes for tightening and loosening fasteners with an hexago- win 10 TA in to % in 3in No Black Oxide Westward — 4PRH1 
nal-shaped indentation in the fastener head. Ball hex socket ТЕ Vin to Emm TE mm 3in No. — Black Oxide Westward SET 
bit sets contain bits that can be used at an angle to rotate 34 in 5 %e in to Тіп iin Yes BlackOxide — Wrigh 481308 
fasteners in tight spaces. Hex impact socket bit sets attach — 4. soe vit ва mm to 24 mm Hin Yes Black Oxide — Wright — 48310 
to impact power wrenches. Hex short socket bit sets havea %п 7 4 mm to 10 mm 1295; in No Chrome Proto 4JW05 

i i Hex Socket Bit Sets 

shorter bit length than standard socket bits. " Vis into Vein Кл Mos Chrome — SKTools 20К436 
2 mm to 6 mm 1 іп No Chrome Proto 3R779 

4 Yo in to 94e in 176 in No Chrome Proto 3R745 
6 2 тт to 6 mm 4 іп Yes Chrome SKTools 20К437 

vin à Yin to 964 in 43A in No Chrome Westward 541191 
7 2 mm to 6 mm 4 5%4 in No Chrome Westward | 54TM15 
) 10 1.5 mm to 7 mm 2 94 in No Chrome Proto 56JR97 
11 Vie in to 516 in 19/5 in No Chrome Westward 541179 
| 11 Ye in to 946 to 2 3 in No Chrome Proto 56JT27 
шш”. ШЕ 16 2 тт to 8 mm 1 95 in No Chrome Westward 54ТМ03 

Ball H 3 5 mm to 12 mm Tin Yes Chrome SK Tools — 20K471 
ап nex 96 in 6 Ye in to % in 6 іп Yes Chrome SK Tools 120296 
54TM57 6 Vain to % in Tin Yes Chrome SKTools 20К468 
Yin, win 6 ріп to % in 9% in Yes Chrome SKTools 120294 
6 Ya in to 75» in 4 5364 in No Chrome Westward 54ТМ26 

6 4 mm to 10 mm 6 7i; in No Chrome Proto 1AF37 

7 Vie in to %a in 6 Y» in No Chrome Proto 10756 

7 Vs in to % in 1 146 in No Chrome Proto 4JW01 

7 Y in to % in 22% in No Chrome Proto 1AF33 

7 Ve in to % in 2 94 in No Chrome Proto 56JT35 

7 У in to 94e in 6 Yi in No Chrome Proto TAF34 

7 4 mm to 10 mm 22% in No Chrome Proto 4JW06 
8 5/54 in to % in tin Yes Chrome SK Tools 20К482 
8 YA in to 2 in 4 596, in No Chrome Westward 54TM49 
Hex Impact 8 3mm to 10 mm 4 5%4 in No Chrome Westward 54ТМ66 
5ME81 9^ in 9 16 in to % in 17 in No Chrome М/есімагі 54ТМ41 
ы 11 4 mm to 10 mm 45%4іп No Chrome Westward 54ТМ34 
12 Vis in to % in 17% іп Мо Chrome Westward 54ТМ25 
12 Vs in to % in 7 Vin Yes Chrome SKTools 20К467 
12 V6 to 96 7 35 in Yes Chrome SK Tools 20К840 
12 2 to 12 mm 1 976. in No Chrome Westward 33HD80 
12 2 mm to 12 mm 7 іп Үв5 Chrome SKTools — 20K470 
12 4 mm to 10 mm 675 in Yes Chrome SK Tools 20К469 

13 Win to % in, 4 mm to 10 mm 17% іп Мо Chrome Westward 54Т155 
13 542 in to % in 8in Yes Chrome SKTools 20К447 
13% in to 75 in, 4 mm to 10 mm 22% in No Chrome Proto 33HE17 
15 2 mm to 12 mm 17 in No Chrome Westward 54ТМ33 
Hex Short 27 “ein to % in, 2 mm to 12 mm 177» in No Chrome Westward 54Т164 
4J9WO05 Yin, “іп 33 4 mm to 17 mm 9 14 in Yes Chrome SKTools 120295 
3 6 mm to 19 mm 2 9 in No Chrome Westward 541М92 
5 Je in to % in 8in Yes Chrome SKTools 20К402 

6 V in to 94e in 456 in, 5 6 in, 7 Ys in No Chrome Proto 38747 

6 8 тт to 17 mm 5 7 in No Chrome Westward — 54TN01 
7 Yin to % in 2 95» in No Chrome Westward 54ТМ75 

7 YA in to % in 3 іп No Chrome Proto 3R748 

vein 7 Ув in to % in 9%in Yes Chrome SK Tools 20К401 

С 7 Y in to 74e in 4in No Chrome Westward ^ 1EZJ1 
7 6mm to 19 mm 9 іп Yes Chrome SK Tools 20К360 

8 s in to % in 2 94 in No Chrome Proto 56JT44 
8 7 in to 94e in 5 76. in No Chrome Westward 54ТМ84 

8 11 mm to 19 mm 29A in No Chrome Proto 56JT15 
9 8 mm to 17 mm 8 іп Yes Chrome SKTools 20K403 

10 6 mm to 19 mm 3% in, 3 іп No Chrome Proto 4JW37 


Wisnwago SK° 


Torx 
AD Torx Socket Bit Sets 
1! ( No. of Range of Overall Replaceable Item 
Drive Size Pieces Tip Sizes Length Finish Insert Brand No. 
- . Тогх Socket Bit Sets 
S Vain 7 T8 to T30 19e in Chrome No Westward 54ТМ14 
‘ 1 6 10 to T30 1%1іп,1 іп ^ Chrome No Proto 5C625 
a. 6 Т15 to T40 195 in Chrome No Proto 56627 
зіп 6 15 to 147 1596. in Chrome No Westward 54ТМ32 
9 E-10 to E-16 Tin Chrome No Westward 54TN42 
9 15 to T50 1 2352 in Chrome No Proto 50626 
іп 9 25 to T60 2 582 in Chrome No Westward 54ТМ47 
7 8 to T50 8 іп Chrome Yes SKTools 20К423 
7 8 to T60 10 in Chrome Yes SKTools 20К488 
; ; 9 10 to T47 1 96 in Chrome No Westward 54ТМ07 
ы” 14 in,-3/8 in Fl to #3, in to 
10 %in,2mmto10 1 Yin, 1%2in ^ Chrome No Proto 356M71 
x mm, T10 to T55 
Wr g 8 to T60 95% in Chrome Yes SK Tools 200348 
Torx Impact Socket Bit Sets 
AU 2 10 to T60 3in Black Oxide No Westward АРЕНТ 
Tamper-Resistant Torx Socket Bit Sets А 
Vain 7 710 Т30 1 $e in Chrome No Westward 541М16 
36 in 8 15 to T47 1596. in Chrome No Westward 54ТМ33 
Tamper- Ve in 10 25 to T60 2 Yo in Chrome No Westward 54ТМ57 
Resistant У іп,-3/8 іп 15 7 to T55 8 іп Chrome Yes SK Tools 20К420 
54TN33 т | 2% in, р in, 1 
| Eno oo ШЕШ iia. бов Yes SK Tools 120293 
PL — in, 2 Yin, 2 “Asin 
768  GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШШЩ 


HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Hex & Torx Bits 


SX 
©, (un) m i 
WESTWARD утенттооь n 
Hex Bits 
| Д Drive Tip Overall Replaceable Item | 
Size Size Length Insert Brand No. 
Aen 3%іп No Proto 1AX69 Torx Plus 
ы» Insulated Win 3an — No Proto ТАХТ0 Tamper рене 
53KG29 “Yin 4%in No Proto 1AX71 Resistant 
Ain 4%іп No Proto 1AX72 54TN22 
{in 3%in No Westward 21WL67 
12-mm 3%іп Yes Wright Tool 29AN27 
14-mm 3 іп Үвѕ Westward 20HX51 
н — Yin 17-mm 3 іп Үвѕ Westward 20HX52 
17-mm 3 іп Yes Wright Tool 29AN23 Torx Bits 
19-mm 3 іп Yes Westward 20HX53 54TN65 
19-mm 3 іп Yes Wright Tool 29AN25 
Тіп 5 Yin № Proto 1AX73 SK° WESTWARD' Blackhaurk 
22-mm_ 3 іп Yes Westward 20HX54 
z 24-mm 3% in Yes Westward 20HX55 
Impact Hex 24-mm 3% in Yes Wright Tool 29AN29 П 
1ҒМ56 Socket Bit Yin 3 Mein Yes Wright Tool 29AR82 Torx Socket Bits 
1AL87 iin Әйіп 4%іп Yes Wright Tool 29AR83 Drive Tip Overall Replaceable Item 
Yin 4%in Yes Wright Tool 29AR84 Size Size Length Finish Insert Brand No. 
lin 5 %ein Yes Wright Tool 29AR85 Tamper Resistant Torx Bits 
Drive Тір Overall Replaceable Item — | Hex Insulated Socket Bits Т15 2*4in Chrome Yes SK Tools 12A339 
Size Size — Length Insert Brand No. Asin З іп № Wiha Tools 530629 T25 1%in Chrome No Westward 54TN22 
12-Point Socket Bits зіп Yin 3 %ain No Wiha Tools 53К630 3A in T25 2*4in Chrome Yes SK Tools 12А341 
Yin 8mm 4 in Yes SK Tools 20К821 Ы Yin 37&in No Wiha Tools 53KG31 1 T27 2*4in Chrome Yes SK Tools  12A342 
Ball Hex Socket Bits Yin 37&in No Wiha Tools 53К632 T30 1%in Chrome No Westward 54TN24 
Әріп 6 382 іп No Proto — 426H60 | Hex Socket Bits T30 2*4in Chrome Yes SK Tools 12А343 
Әріп 7 Vein Yes SKTools 20К773 Әріп 1 йіп Мо Proto — 426H44 T20 1%іп Chrome No Westward 54TN35 
Asin 635 іп No Proto — 426H61 | ‚д zin 1 іп Мо Proto 426Н49 T25 1%іп Chrome Мо Westward 54TN36 
Vein 7 “ein Yes SK Tools 20К770 Yein 1%in No Proto — 426H42 T27 1*4in Chrome No Westward 54TN37 
Yin 63982 іп No Proto — 426H63 3-mm 1Фіп No Proto 426Н46 T30 1%in Chrome No Westward 54TN38 
Yin 7 Vein Yes SK Tools 20К768 Жіп 2235 in No Proto 426Н69 ¥%in T40 1%in Chrome No Westward 54TN39 
Mein 6 %e2in No Proto  426H64 Yin 6%гіп No Proto 1AL73 T45 1354in Chrome No Westward 54TN40 
Ain Эвіп 7 Vein Yes SK Tools 20К772 Әріп 1 Mein No Proto 4JW12 T45 3in Chrome Yes SKTools 12A455 
Ain 6 %ein No Proto 426Н65 Әріп 1%їп No Westward 54TL57 T50 3in Chrome Yes SK Tools 12A456 
Yin 7 Vein Yes SK Tools 20К771 Pin 2?Y»in No Proto 426Н80 T55 Зіп Chrome Yes SK Tools 12A457 
3-mm Тіп Yes SKTools 20К657 Әріп 6 ¥%2 in No Proto 426Н81 Torx Bits 
4-mm Tin Yes SK Tools 20К658 552 in Tin Yes SKTools 20К766 Т15 1Фіп Chrome No Proto 426Н27 
5-mm 7 in Yes SK Tools 20К659 Yin 1 Wein No Proto 471109 20 1%in Chrome No Proto 426Н28 
6-mm 7in Yes SK Tools 20К660 Yin 1% in No Westward 53Ү/79 20 1% in Black Oxide No Westward 1EZK1 
8-mm 7in Yes SK Tools 20К662 Hein 22% in No Proto 426H71 Yasin T20 2%in Chrome Yes SK Tools 12A340 
Hex Impact Socket Bits Asin 633 іп № Proto 426Н72 25 1i^in Chrome No Proto 426Н29 
Vein 22% іп No Proto 1FM60 Зв in Тіп Yes SK Tools 20К763 27 1%in Chrome No Westward 54TN23 
Yin 22 іп Мо Proto 1FM56 Fein 2 2352 іп No Proto 426H84 30 1%іп Chrome No Proto — 426H31 
Asin 2?y»in No Proto 1FM59 75; in 3in Yes SK Tools  12A255 15 12% іп Chrome No Proto 426Н91 
He in 2 in No Westward —4LZA8 Жіп 1%Фіп Мо Westward 53YV81 20 193 in Chrome No Proto 426Н92 
75» in 2 in No Westward 417Ү9 Жіп 1 ein No Proto — 426H67 20 1 9in Chrome No Westward 53YV85 
тіп 2?y»in Мо Proto ТЕМ55 Жіп 2 2352 іп No Proto — 426H66 25 199 in Chrome No Proto 426Н93 
Win 2 2382 іп No Proto 1FM61 TA in Зіп Yes SK Tools 124256 25 1 in Chrome No Westward 53YV86 
VATI 2 in No Westward 4171 %in Ип 69% іп No Proto 426Н68 27 199 in Chrome No Proto 426Н94 
Ув in 2 in No Westward 41762 JA in Тіп Yes SKTools 20К760 30 199 in Chrome No Proto 426Н95 
Yin 2 2382 іп No Proto 1FM57 Yin 1%in No Westward 53YV82 30 1%in Chrome No Westward 53YV88 
Ain Ain 2 2382 іп No Proto 1FM58 Asin 2 2382 in No Proto — 426H77 30 5in Chrome Yes SKTools 20K825 
36 in 2 in No Westward 41763 Yin 63% іп No Proto 426Н79 40 199 in Chrome No Proto 426Н96 
10-mm 2іп No Westward 41701 Yin 2% in No Proto 426973 40 1%in Chrome No Westward 53YV89 
10-mm 2 2382 in No Proto 1FM66 4-mm 2% іп No Proto 426H76 40  2in Black Oxide No Westward 41Ү76 
4-mm 22% in No Westward 41766 4-mm 6 32 іп No Proto TAL86 % in 140 2 Ain Chrome Yes SK Tools 12A458 
4-mm 2272 in No Proto 1FM65 5-тт 1Фіп No Westward 54Т159 40 3in Chrome Yes SK Tools 12А454 
5-mm 2 2382 in No Proto 1FM64 5-mm 27% in No Proto 426Н82 40  5in Chrome Yes SK Tools 20К826 
5-mm 2in No Westward 41707 5-mm 6%гіп No Proto 1AL87 45_1'9вїп Chrome No Westward 53YV90 
6-mm 29» in No Proto 1FM63 6-mm 1%іп No Westward 54Т160 45 1799 in Chrome No Proto 426Н97 
6-mm 2in No Westward 41768 6-mm 27% іп No Proto 426983 45  2in Black Oxide No Westward 4LYZ7 
8-mm 2 2382 in No Proto 1FM62 6-mm 3in Yes SK Tools 124264 45 3in Chrome Yes SK Tools 12A459 
Vain 3in No Westward 41707 6-mm  6%2in No Proto TAL88 745 біп Chrome Yes SK Tools 20К827 
Yin 3 %in No Proto 1FK59 6-mm Tin Yes SKTools 20К757 Т50 179; in Chrome No Proto 426Н98 
Asin 3Win No Proto 1FK57 8mm 1%іп No Westward 54Т162 T50  2in Black Oxide No Westward 4LYZ9 
Ye in 3in No Westward 41709 8mm 2 2952 іп No Proto — 426H88 T50 3іп Chrome Yes SK Tools  12A461 
Ain ЗИ No Proto 1FK58 8-mm 3in Yes SK Tools 124266 150  5in Chrome Yes SK Tools 20K828 
Ain 3in No Westward 417Ғ1 ein 3 Vin No Proto 426518 T55 1%оіп Chrome No Proto 426Н99 
Asin 3 Vin No Proto 1FK55 Yin  556in No Proto 1AP11 T55 31i4in Chrome Yes SK Tools 124462 
Bin 3 %in No Proto 1FK60 Yin 3йіп No Proto 426J17 T40 214in Chrome No Westward 54TN61 
Yo in 3in No Westward 417ЕЗ Ain 5%іп No Proto 1AP12 T40 214in Chrome No Westward 54TN51 
Asin  35$in No Proto 1ҒК54 Asin ЗУП Мо Proto 426.21 yin -145 2 Yin Chrome No Westward 54TN62 
Ув in 3in No Westward 417Е5 Wein 2 Vain No Westward 54ТМ80 50 2%in Chrome No Westward 54TN64 
Ув in 4in No Proto 1FK56 in 3%іп No Proto 426J06 50 2%in Chrome No Westward 54TN54 
Y in 3A in 3in No Westward 417Е7 іп 4 %2in Yes SK Tools 124259 55 2%in Chrome No Westward 54TN65 
10-mm 3іп No Westward 417Ғ1 іп тиіп No Proto 1AP13 Torx Plus Bits 
10-mm 9 Yin No Proto 1FK66 y in 4in No Proto 426J19 10 2%in Chrome Yes SK Tools 20К341 
12-mm 3іп No Westward 417Ғ2 Yin іп 4in No Proto 426516 15 2%in Chrome Yes SK Tools 20К342 
12-mm 3 Yin No Proto 1FK65 Yin  4%in Yes SK Tools 20К527 20 2%in Chrome Yes SK Tools 20К343 
14-mm 3 %in No Proto 1FK64 10-mm 3 іп Мо Proto 426J08 Yin T25 2*4in Chrome Yes SK Tools 20К344 
14-mm — 3in No Westward 417Ғ3 10-mm 3 іп Мо Proto 49Х014 27 2%in Chrome Yes SK Tools 20К345 
17mm  3in No Westward 417Ғ5 12-mm З йіп No Proto 426J09 30 2%in Chrome Yes SK Tools 20К346 
17mm  4in No Proto 1FK63 14-mm 2 йіп No Westward 54TM97 T8  2%in Chrome Yes SK Tools 20K347 
19-mm 3іп No Westward 41706 14-mm 3/5 in No Proto 426J11 40 3іп Chrome Yes SK Tools 20К353 
6-mm 3in No Westward 4LZE8 14-mm 4% іп Үеѕ SK Tools 124269 34 in 45 3in Chrome Yes SK Tools 20К352 
6-mm 3 “in No Proto 1FK62 17mm  4in No Proto — 426J13 Ы 50 3 йіп Chrome Yes SK Tools 20К354 
8mm 3 “in No Proto 1FK61 17-mm 7 Yin No Proto 1AP24 55 3%in Chrome Yes SK Tools 20К355 
8-mm 3in No Westward 41705 19-mm  4in No Proto 426515 Yin T60 37%4іп Chrome Yes SK Tools 20К337 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 769 


HAND TOOLS Scan. Order. Done. = 
Slotted & Phillips Bits, Adapters & Extensions Details on page A1. 


Slotted Socket Bits & 
Replacement Inserts © wisma SKC 
= Alloy steel ape . 
pus Тір Overall Replaceable Item Phillips Socket Bits & 
ize ize Length — Finish Insert Brand No. 
Shed Drag Link Socket Bits n ан Й Replacement Inserts 
біп Mein біп готе 0 roto А НЕ" 
win іп 1%іп Chrome No Proto 1АМ56 ! » Alloy material » Chrome finish | 
Hein 1%in Chrome No Proto — 1AM57 є | 
Slotted M Torque Socket Bits Drive Tip Overall Replaceable Insert Item 1 
% Tin Natural No Apex 22PH14 * Size Size Length Insert — Length —Brand No. 
sin —Z4 іп Natural No Apex  22PHib те, Phillips Socket Bits à Phillips 
Yin #7 1%in Natural No Apex 22PH83 x Я iin Мо Жіп Ргоо 426H24 426H24 
Slotted Socket Bits — #2 11%4іп No іп Proto 426925 
Asin 1596 in Chrome No Proto 426H33 Drag Link Hi-Torque Win $2 1%in No Yin Westward 54TN82 
иш Ain Xin Chrome No Proto — 426H32 1AH92 22PH14 #2 2%in Yes isin SKTools 20К634 
^^ oin 2934in Chrome Yes SK Tools 20К786 $72 2%in Yes 1 %4 in SKTools 20K489 
Asin 234in Chrome Yes SK Tools 20K785 Ж 29&in Yes ein SK Tools 20К775 
#4 2 іп Chrome Үеѕ SK Tools 20780 $2 11Увіп No Тіп Westward 53YV93 
#5 2 in Chrome Yes SK Tools 20К781 $2 1 372 іп No iin Proto 426.01 
#6 2%ain Chrome Yes SK Tools 20К782 #22 “Yain Yes ТИвіп SK Tools 20K776 
іп iin 1 Yin Chrome No Proto 426004 #3 1% in No Zin Westward 53YV94 
Yain 11%6іп Chrome Мо Westward 53YV96 M Yin Я3 13Vein No Tin Proto — 426J02 
Asin 3in Chrome No Proto — 1AH91 $3 2 %a in Yes Mein SK Tools 20К777 
Ri 159in Chrome No Westward 3LE45 34 1% in No lin _ Proto —426J03 
sin 39$in Chrome No Proto 1FW96 #4 2% in No 1% іп Westward 54TN68 
Yin іп 3 982 in Black Oxide No Proto 1FW95 34 2 %ain Yes Tsin SK Tools 20К778 
%in 3%2in Chrome No Proto 1FW94 HER As іп 1 5964 in № %4 іп Westward 3LE40 
Tip Overall Hex Item | V in 14 2%2in No 1in Proto — 426J05 Replacement 
Size Length Shank Size Brand No. si d Repl Tip Overall Hex Item Insert 
Replacement Slotted Insert Bits otted Replacement Size Length — Shank Size — Brand No. 42W608 
#5 2in үлі SK Tools 42W612 20K786  Slotted Bit Replacement Phillips Insert Bits 
Ye in 2in үд" SK Tools 42W603 42W612 2in y SK Tools — 42W608 
Ya in 2in VA SK Tools 42W604 2 Тіп yw SKTools — 42W610 
Fz in 2 in VA SK Tools _ 4210605 #3 Zin y SKTools — 42W614 
Ув in 2 in VA SK Tools 42W606 #4 2 in Her SKTools 42W615 
Socket Adapters 
» Square output drive shape 
Output Overall Item Output Overall Item 
Drive Size Length Finish Locking Brand No. Drive Size Length Finish — Locking — Brand No. 
3A" Drive Socket Adapters 3i in 1%" Chrome No Westward 54РН20 
VA in 1e Black Б Үе$ Proto MEAE ГА іп iii Black Oxide Мо Proto 21GR80 
% in T Black Oxide — No Proto 21GR85 Ya in 1e" hrome Yes Proto 426H21 “ты 
іп T Chrome — Yes Proto 426H19 34 in 2 Chrome No SK Tools 12Р880 Уа" Drive Adapter 
35 in T Chrome No Westward 54PR16 74" Drive Socket amarg 54PR16 
36 in 2" Chrome No SK Tools 12Р878 У іп Сһготе Үеѕ Ргоїо 426H20 
38" Drive Socket Adapters Yin 2 Chrome No Westward 450217 
YA in Chrome Yes Proto 426H18 Yin 3 Chrome No SKTools 120253 
Vain DE Chrome No SK Tools 12Р877 Tin Ae Chrome No Westward 45J216 
36 in 2 Black Oxide — Yes Proto 190388 Tin 2” Chrome Yes Proto 426H22 
Vo in TAe Black Oxide — No Proto 21GR82 1" Drive Socket Adapters 
Vin TAs" Chrome Yes Proto 426H16 Эд in 2% Chrome No Westward —45J261 
Yin Ти" Сһготе No Westward 53YV64 Ma in РИЯ Chrome Yes Proto 426Н23 
жеу; % АШ ише = Сһготе No SK Tools 12Р881 Rupe Socket Adapter Sets ©, 
" Drive Socket Adapters ^ in, % in, н он 9.4/9" ? 
Уп 1% Chrome Yes Pro D 42817 № LET in 1142" -2",-2-1/2' Chrome No SK Tools 120255 on хас. ЫЙ 
біп 8 hrome es roto 4 in, 96 in, = = Б 
Зіп Ту" Chrome No Westward 53YV65 У іп, % in TAz-224/2 Chrome No SK Tools 120247 12D255 
36 in 2" Chrome No SK Tools 12P879 iin іп, in Ту" Сһготе No Westward 54PR15 
win 3 Black Oxide — Yes Proto 190371 


Socket Extensions К° илер pe Шри | 
» Female input drive « >» JAMESON im «Qo. Е geen ваа Insulated 


Output 
Inpst Output Drive Drive Overall Item 53YV67 23KD IZ 
Drive Shape ender hape Length Finish Locking Brand No. sis T 
Vein input Drive Size x %é in Output Drive Si SE 
^ in Input Drive Size x 1⁄4 in Output Drive Size З 

Paint Male Square 3" Chrome No SK Tools 13М806 Nonsparkring Flex & Wobble 
Square Female Square т Chrome No Westward  53YV66 21XU85 12A409 
Square Female Square 6 Chrome No Westward  53YV67 Output 
Square Male 6-Point 8 Chrome No SKTools 13М805 Input Output Drive Drive | Overall Item 
Square Male 6-Point_ 14 Chrome No <5КТоов 13М807 Drive Shape Gender | Shape Length Finish ^ Locking Brand No. 
Square Male Square 2 Chrome No Proto 426651 ¥ in Input Drive Size x 72 in Output Drive Size 
Square Male Square 3 Chrome No Proto 426653 6-Point Male Square — 10 Chrome Мо SKTool 13М727 
Square Male Square 4; Chrome No Proto —— 483461 Square Female Square т Chrome No Westward 53YW71 
Square Male Square 6 Chrome No Proto 426654 Square Female Square 6" Chrome No Westward  53YV72 
Square Male Square 8 Chrome Үв5 Proto SHL99 Square Female Square 6 Chrome No Westward  53YV75 
Square Male Square 17 Chrome No Proto 426656 Square Female — Square 10 Chrome No Westward  53YV73 
Square — Male Square 14727 Chrome No Proto 426658 Square Female — Square 18 Chrome No Westward  54PR02 

36 in Input Drive Size x % in Output Drive Size Square Male 207 Chrome No SKTools 20К369 
6-Point Male Square 24 Chrome No — SKToos 12А418 Square Male  б-Роіпі 5” Chrome No 5КТоо5  13N726 
6-Point Male Square 36 Chrome No 5КТоо05 20K367 Square Мае — 6-Point 15 Chrome Мо SKTools  13N728 
Square Female Square Ey Chrome No Westward 53YV69 Square Male Square Vi Chrome No Proto 426669 
Square Female — Square 2 Chrome No Westward  53YV70 Square Male Square 5: Black Oxide | No Proto 5F482 
Square Female Square 10" Chrome No Westward 54PP98 Square Male Square pr Chrome No Proto 426671 
Square Female — Square 18" Chrome No Westward —54PP99 Square Male Square _ 10' Black Oxide | No Proto 5F483 
Square Male 6-Point 3 Chrome No SK Tools 124414 Square Male Square 10" Chrome No Proto 426073 
Square Male 6-Point 8 Chrome No — SK Tools 12А415 Square Male Square — 10 Chrome Yes Proto  5НМ0З 
Square Male _ 6-Point 710 Chrome No 5КТоов 12А412 Square Male Square 20! Chrome No Proto 426075 
Square Male бет” — 18 Chrome No 5КТоов 124417 Square Male Square 36 Chrome No Proto 426076 
Square Male Square 3 Black Oxide | Мо Proto 5F430 Ya in Input Drive Size x % in Output Drive Size 
Square Male Square 3 Chrome No Proto 426661 Square Male Square 4 Chrome No Proto 426677 
Square Male Square 6 Black Oxide Мо Proto 5Р429 Square Male Square 4" Chrome No Westward 5MW43 
Square Male Square 6 Chrome No Proto 426662 Square Male Square Г Chrome No Westward 5ММ/44 
Square Male Square 8 Chrome No Proto 426665 Square Male Square 8 Chrome No Proto 426078 
Square Male Square 17 Black Oxide Мо Proto SF432 Square Male Square 16 Chrome No Westward 5MW42 
Square Male Square 12 Chrome No Proto 426666 Square Male Square 16 Chrome No Proto 426679 
Square Male Square 12" Chrome Yes Proto 5HM02 
Square Male Square — 17949 Chrome No Proto 426668 | CONTINUED | D 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Socket Extensions, Adapters & Ratchets 
«ru Output 
Input Output Drive Drive Overall Item 
SK: А Drive Shape Gender Shape X Length Finish Locking Brand No. 
Square Mal Square 10" Chrome Yes Knipex 2DZA5 
m VA n nput Drive Size x xui in Output Drive Size 5 " 
- JAMESON quare Male quare 5 hrome Yes Knipex 2DZC1 
Socket Extensions ue 4 <>, Square Male Square 5 Insulated No Jameson/Itl_ 31CE90 
Square Male Square 977 Chrome No Wiha Tools 53К074 
Output Square Male Square 10" Chrome Yes Knipex 2DZA9 
Input Output Drive Drive Overall Item Square Male Square 10" Insulated No Jameson/Itl_ 31CE91 
Drive Shape ender Shape Length Finish ^ Locking Brand No. Flex & Wohble 
1 in Input Drive Size x 1 in Output Drive Size М in Input Drive Size x М in Output Drive Size 
Square Male Square 6 Chrome No Westward 454262 Square Female Square 6 Chrome No Westward 54PRO04 
Square Male Square 8" Chrome No Proto 426680 Square Female Square 10" Chrome No Westward 54РВ05 
Square Male Square 16" Chrome No Westward — 45J264 Square Male 6-Point Ту" Сһготе No SK Tools 138N797 
Square Male Square 17 Chrome No Proto 426681 Square Male Square 2 Chrome No Proto 426652 
Nonsparking Square Male Square 3 Chrome No Proto 196384 
М in Input Drive Size x % in Output Drive Size Square Male Square 4 Chrome No Proto 426659 
Square Male Square 4 Natural Yes Ampco 49UL53 Square Male Square 6 Full Polished Мо Proto 1AF50 
56 in Input Drive Size x % in Output Drive Size 56 in Input Drive Size x % in Output Drive Size 
Square Male Square 4 Natural Yes Ampco 21XU90 6-Point Male Square 24 Chrome No SK Tools — 12A409 
Square Male Square 6 Insulated Yes Ampco 24Y887 Square Female Square Kid Chrome No Westward 33М362 
Square Male Square 6" Natural Yes Ampco 466072 Square Female Square 6 Chrome No Westward —33M363 
% in Input Drive Size x 1⁄2 in Output Drive Size Square Female Square 10" Chrome No Westward 54РВ07 
Square Male Square 3 Natural Yes Ampco 21XU85 Square Male 6-Point 18 Chrome No SK Tools — 12A408 
Square Male Square 5 Natural Yes Ampco 21XU86 Square Male Square 19 Chrome No Proto 1AH80 
Square Male Square 10" Natural Yes Ampco 466017 Square Male Square 3 Chrome No Proto 426664 
34 in Input Drive Size x % in Output Drive Size Square Male Square 6 Chrome No Proto 426663 
Square Male Square 4 Natural Yes Ampco 21XU87 Square Male Square 8 Black Oxide | No Proto 1AH79 
Square Male Square 8" Natural Yes Ampco 21XU88 % in Input Drive Size x 1? in Output Drive Size 
Square Male Square 16" Natural Yes Ampco 46048 Square Female Square 18" Chrome No Westward 54PR11 
Insulated Square Male 6-Point 5 Chrome No SK Tools — 13N732 
У in Input Drive Size x % in Output Drive Size Square Male Square 2” Chrome No Proto 426670 
Hex Male Square 6 Chrome Yes — Jameson/Il 60XN34 Square Male Square 5 Chrome No Proto 426672 
Нех Male Square 10" Chrome Yes Jameson/Itl_ 60ХМ35 Square Male Square 10" Chrome No Proto 426674 
Square Male Square 2 Chrome No Wiha Tools 53KD71 Socket Extension Sets 
uare Male quare 3e" hrome No X WihaTools 53К072 2,3 .0.- 
36 in Input Drive Size x % in Output Drive Size Square Male Square 8-10-14" Chrome No SK Tools 120257 
Hex Male Square 10" Chrome Yes — Jameson/Itl 60ХМ32 Square Male Square 3",-6"-10" Chrome No Westward 54РР95 
Square Male Square ЕН Сһготе Yes Knipex 2DZA6 Square Male Square 18" Chrome No Westward — 54PRO01 


SIC wma 
Flex Socket Adapters 


= Female input drive = Male output drive = Square output drive shape 


Input Overall Item 
Drive Shape Length Finish Locking Brand No. 
ТАЛАТ Size х % in Output Drive Si 
^ in Input Drive Size x % in Output Drive Size 
Hex EZ Chrome No SK Tools 13N811 | Flex Socket Set 
1%" Chrome No Westward 54PR13 - 54PR12 
Square T" Black Oxide No Proto 216884 Flex Socket Nonsparking 
ТЇ" Chrome No Proto 426J25 12A428 49UL59 
Y in Input Drive Size x ¥ in Output Drive Size 
Hex 1546 Chrome No SK Tools 12A428 Input Overall Item 
y Chrome No Westward 33M361 Drive Shape Length Finish Locking Brand No. 
Square 2" Black Oxide No Proto 21GR83 Nonsparkin: 
2" Chrome No Proto 426527 Ya in Input Drive Size x 4 in Output Drive Size 
% in Input Drive Size x 1⁄2 in Output Drive Size Square Ти" Natural Yes Ampco 49UL59 
Hex 296" Chrome No SK Tools 13N729 36 in Input Drive Size x ¥ in Output Drive Size 
234" Black Oxide No Proto 21GR81 Square 2" Natural Yes Ampco 49UL60 
Square 234" Chrome No Proto 426J28 7 in Input Drive Size x 1? in Output Drive Size 
278 Chrome No Westward 53YV63 Square 234" Natural Yes Ampco 49UL61 
34 in Input Drive Size x % in Output Drive Size % in Input Drive Size x % in Output Drive Size 
Square 456" Chrome No Westward 45J215 Square 4 Natural Yes Ampco 490162 
4 4 Chrome No Proto 426J29 Flex Socket Set 
1 in Input Drive Size x 1 in Output Drive Size Ys in, ¥% in, 12 in Input Drive Size x % in, % in, 12 in Output Drive Size 
Square 5%" Chrome No Westward 454259 Square 2% Chrome No Westward 54PR12 
ә = = = 
" ® - 
® SK Standard Head Spud Handle Hammering 


484N60 1AM29 exe 


(ш) нент тоса. M Wera « >» 4 
| gm CN 
ESI]. saeson GEDOREV | 


| ста | Quick Release Friction Spanner 
4УРОВ d 
Ratchets онын. Head No 53PH66 
Standard-head spud handle ratchets have a ratchet head on one end of the handle and an opposite 
end that is tapered to ease the alignment of lugs or drill holes before a fastener is inserted and tight- ow Adjustable 
ened. Standard-head hammering ratchets combine a hammer and ratchet into one tool so they can Vom А) renon 


be used to strike surfaces and turn fasteners. Standard-head scaffolding ratchets allow sockets to 
be connected to the drive with a through-hole and pin design that prevents the socket from separat- 
ing from the ratchet even when the tool is used as a hammer. They have a hammer tip that protects 
fasteners from damage when struck. Ratchets are suitable for use in scaffolding and other construction á i 2 
applications. Offset flex-head ratchets have a bend in the handle that allows access around obstruc- Offset Flex-Head =! 2 


tions to reach fasteners. They come with a hinge close to the head that allows the head to swivel to 120269 

access fasteners from multiple angles in tight spaces. Friction spanner ratchets have a handle with s= 

one end that accepts an insert ring sized to the desired fastener. They act like a ratcheting box wrench e RE EN Шын 
except the spanner tool is compatible with a variety of insert rings for a range of fastener head sizes. Tether Ready 

Thumbwheel ratchets are small size ratchets with a drive head and no handle for use in tight spaces. 24AJ69 

They can be rotated in the palm of the hand or with a thumb to tighten or loosen fasteners. | CONTINUED | 4 
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Ratchets Details on page A1. E 


e Wesmar SK 
т Head Overall Minimum Item 
WRIGHT TOOL W Wera «С (uin) Shape Reversing Length Finish ArcSwing Grip Style Brand No. 


Quick Release Standard-Head Ratchets 


I М in Drive Size 
Ratchets ЕСЕПШІ. szameson GEDOREV Yes 5in Chrome 43% Smooth Westward 440611 
42 Yes 51^ in Chrome Б” Smooth Westward — 4YP73 
Head Overall Minimum Item Pear Yes 5i in Chrome 8? Ergonomic Proto 426635 
Shape Reversing Length Finish Arc Swing — Grip Style Brand No. Yes 5% in Chrome 8° Smooth Westward 33M357 
Standard-Head Ratchets Yes 6% in Chrome 43° Ergonomic Westward — 54RY23 
Уд in Drive Size 36 in Drive Size 
Yes біп Біаск Oxide 4° Ergonomic Proto 53GL90 Yes 434 in Chrome 43° Smooth Westward 440612 
Yes 5in Chrome 4? Ergonomic Proto 53GL89 Yes 7% in Chrome D Smooth Westward 4ҮР74 
Yes 5in Chrome 43° mooth Westward —53YV76 Yes 7%, in Chrome 8° Smooth Westward —33M359 
Pear Yes 5%in Black Oxide 8° Ergonomic Proto 5ME83 Pear Yes 81^ in Chrome 43? Smooth Westward 440615 
Yes біп Chrome 4? Knurled SK Tools 484М60 Yes 815 in Chrome 87 Ergonomic Proto 426640 
Yes 8in Chrome 4? Knurled SKTools — 56FP96 Yes 9 in Chrome 43? Ergonomic Westward 54RY24 
Yes gin Chrome 4° Ergonomic Proto 53GL91 Yes 18 in Chrome 102 Ergonomic Westward 57205 
Yes 12 іп Chrome 4° Knurled SK Tools 56ҒР97 % in Drive Size 
No 4v2in Black Oxide 5° Knurled Proto 190364 Yes 10 in Chrome Б" Knurled Westward — 1KEJ1 
Yes 415 in Chrome 4? Knurled SK Tools 484М63 Yes 10 in Chrome D Smooth Westward — 4YP75 
Round Yes 415 in Chrome 6? Knurled SK Tools 120242 Yes 107% in ^ Chrome 8? Ergonomic Proto 426645 
Yes біп Chrome 5? Ergonomic Westward 45АМ49 * Pear Yes Tiin Chrome 43? Smooth Westward 440617 
Yes 61^ in Chrome 6? Knurled SK Tools 120243 Yes 11%іп Chrome 43° Ergonomic Westward 54RY25 
36 in Drive Size Yes 15 in Chrome 1.5 — Westward 5Т2ЕТ 
Yes 4in Chrome 4° Knurled SK Tools — 56FP98 Yes 15 in Chrome 8? Ergonomic Proto 426648 
Yes 5in Chrome 15? Knurled Proto 426636 % in Drive Size 
Yes Тіп Black Oxide 15° Knurled Proto 1AH60 Pear Yes 19% in — Chrome 15* — Westward 5МХ65 
Yes Тіп Chrome 157 Knurled Proto БІР82 Quick Release Flex-Head Ratchets 
Yes 7in Chrome ТЫ? Knurled Proto 426637 36 in Drive Size 
Yes TA in Chrome 4? Knurled SKTools 484М61 Pear Yes 9% in Chrome Б” Smooth Westward 1М005 
Yes Тїп Black Oxide 4° Ergonomic Proto 53GL84 % in Drive Size 
Yes TV» in Chrome 4° Ergonomic Proto 53GL83 Pear Yes 25 in Chrome Ы Smooth Westward 440616 
Yes 814 in Chrome 43? Smooth Westward | 53YV77 Quick Release Offset-Head Ratchets 
Pear Yes 8%in Black Oxide 8° Ergonomic Proto 5ME85 ¥ in Drive Size 
Yes 81^ in Chrome 89 Ergonomic Proto 426638 Pear Yes 8 in Chrome p” Ergonomic Westward — 5TZE4 
Yes {iin Black Oxide 8-7 Ergonomic Proto 196574 % in Drive Size 
Yes 1iin  BlackOxide 15° Knurled Proto 196365 Pear Yes 10 in Chrome Б” Ergonomic Westward 5Т2Е5 
Yes Tiin Chrome 4? Knurled SK Tools 56FP99 Flex-Head Ratchets 
Yes {i in Chrome 8? Ergonomic Proto 426642 *A in Drive Size 
Yes itin Chrome 15° nurled Proto 426641 Yes 5 in Chrome 4% Knurled SK Tools 56FP93 
Yes 11% in Chrome Бе Smooth Westward 440613 Pear Yes TA in Chrome pr Smooth Westward 440610 
Yes {2% іп Black Oxide 4° Ergonomic Proto 53GL88 Yes 9in Chrome 4? Ergonomic Proto 53GL92 
Yes 12% in Сһготе 4° Ergonomic Proto 53GL86 Round Yes 614 in Chrome 6? Knurled SKTools 120244 
Yes 15in Chrome 4? Knurled SK Tools 56ҒН01 Yes 61^ in Chrome 57 Knurled Proto 2CEG1 
No 7%in_ Black Oxide 5° Knurled Proto 190366 36 in Drive Size 
Yes 4% in Chrome 99 Knurled SK Tools 120264 Yes 7% in Chrome 4? Ergonomic Proto 53GL85 
Yes 6% in Chrome 6° Knurled SKTools 120263 Pear Yes 91^ in Chrome Б” Smooth Westward 440614 
Round Yes 7%in Chrome 4° Knurled SKTools 484N64 Yes 11 іп Chrome 4? Knurled SKTools — 56FP94 
Yes 7% in Chrome 5° Knurled Proto 2CEG2 Yes 121 in ^ Chrome 4° Ergonomic Proto 53GL87 
Yes 7% in Chrome 9? Knurled SK Tools 120260 Yes 5in Chrome 9° Knurled SK Tools 120267 
Yes 9 іп Chrome Б” Ergonomic Westward 45AW48 * Round Yes 614 in Chrome 6? Knurled SK Tools — 34NL82 
Yes 10% in Chrome 9° Knurled SKTools 120261 Yes 8% in Chrome БЫ Knurled Proto 2CEG3 
% in Drive Size Yes 10% in Сһготе 9° Knurled SK Tools 120268 
Yes 10in Біаск Oxide — 15? Knurled Proto 1AM19 % in Drive Size 
Yes 10 in Chrome 15? Knurled Proto 41/08 Pear Yes 15 in Chrome 4? Knurled SK Tools 56FP95 
Yes 10 in Chrome 15° Knurled Proto 426643 Yes 17% in Сһготе 4° Ergonomic Proto 53GL79 
Yes 10% іп Black Oxide 47 Ergonomic Proto 53GL77 Round Yes 17іп Chrome 5 nurled Proto 2CEG5 
Yes 10% in Black Oxide 8° Ergonomic Proto 5ME88 Yes 17% in Сһоте 07 Knurled SKTools 120277 
Yes 10%in Chrome 4? Ergonomic Proto 53GL76 Nonsparking Standard-Head Ratchets 
Yes 10%їп Chrome 8? Ergonomic Proto 426644 Ya in Drive Size 
Yes {Tin Chrome 43* mooth Westward —53YV78 Pear Yes 5in atural 30° — Ampco 490148 
Yes 12in Chrome 4? Knurled SKTools 484М62 36 in Drive Size 
Pear Yes 15in Біаск Oxide 8° Ergonomic Proto 196573 Pear Yes Ti in Natural 30? — Ampco 4RPY1 
Yes 15 in Chrome 4? Knurled SKTools — 56FR02 % in Drive Size 
Yes 15in Chrome 8° Ergonomic Proto 426647 Pear Yes 10 in atural 30° — Ampco TTEF6 
Yes 16in Black Oxide — 15? Knurled Proto 1AM22 % in Drive Size 
Yes 16 in Chrome 15° Knurled Proto 426646 Pear Yes 18 in Natural 30? — Ampco 4RPJ8 
Yes 1712 іп Black Oxide 49 Ergonomic Proto 53GL80 Nonsparking Insulated Standard-Head Ratchets 
Yes 17% in Chrome 4° Ergonomic Proto 53GL78 36 in Drive Size 
Yes 24 in Chrome 4? Knurled SKTools — 56FR03 Round No 7% in nsulated 30° Insulated Ampco 24Ү884 
Yes 25% in Black Oxide 4° Ergonomic Proto 53GL82 Insulated Standard-Head Ratchets 
Yes 25% in — Chrome 4° Ergonomic Proto 53GL81 Ya in Drive Size 
No 9%in Black Oxide 5^ Knurled Proto 190363 Рваг Yes 5% in nsulated 1.57 Insulated Wiha Tools 26Х313 
No 15 іп Сһготе 5 Knurled Proto 190370 36 in Drive Size 
Round Yes 9% in Chrome Bee: Knurled Proto 2CEG4 Pear Yes 72 in nsulated 15° Insulated Wiha Tools 26Х314 
Yes 10%in Chrome 4° Knurled SK Tools 484N65 Round No Тіп nsulated — Insulated Facom 32H625 
Yes 10%in Сһготе 75? Knurled SKTools 120278 Yes Тіп nsulated 5^ Insulated — Jameson/Itl 31СЕ89 
Yes 15in Chrome 7:57 Knurled SK Tools 120279 % in Drive Size 
3A in Drive Size Pear Yes 10% in nsulated 15° Insulated Wiha Tools 26Х312 
Yes 197 in Chrome 15° = Westward — 45J214 Round No 10% in nsulated == Insulated Facom 32H623 
Pear Yes 20in Black Oxide 15° Knurled Proto 1AP26 Friction Spanner Ratchets 
Yes 20 in Satin 15 ° Knurled Proto 426649 No 10іп Біаск Oxide 1° One Piece Gedore — 53PH66 
Round Yes 24 in Chrome 87 Knurled Wright Tool 29АТ77 No 16in  BlackOxide — 1? One Piece Gedore 53PH68 
1 in Drive Size Round No 20in  BlackOxide 1° One Piece Gedore 53РН69 
Pear Yes 6% in Chrome 15° = Westward —45J258 No 25in Black Oxide 1° One Piece Gedore _ 53PH70 
Yes 30in Black Oxide 8° Knurled Wright 481313 Мо 30in  BlackOxide — 1? One Piece Gedore — 53PH71 
Round Yes 30 in Chrome 8? Knurled wig Tool 29AN37 Adjustable Length Ratchets 
Yes 42in Black Oxide 8° Knurled right 48J316 ¥ in Drive Size 
Standard-Head Female Ratchets Pear Yes 13 in Chrome 5” Ergonomic Westward 55КЕ96 
Зв in Drive Size % in Drive Size 
Pear Yes Тіп Chrome 15% Knurled Proto 1AH63 Pear Yes 17/іп Chrome D Ergonomic Westward 55КЕ97 
% in Drive Size Offset Flex-Head Ratchets 
Pear Yes 16in Full Polish 15° Knurled Proto 1AM31 36 in Drive Size 
% in Drive Size Round Yes 10% in ^ Chrome 9° Offset Knurled SK Tools 120269 
Pear Yes 20 in Chrome ТЫ" Knurled Proto 1AP28 Tether-Ready Standard-Head Ratchets 
1 in Drive Size 36 in Drive Size 
Pear Yes 26 in Satin 15° Knurled Proto 426650 Pear Yes 81^ in Chrome 8% Ergonomic Proto 24AJ69 
Standard-Head Spud Handle Ratchets Yes Tiin Chrome 8° Ergonomic Proto 31CL45 
% in Drive Size % in Drive Size 
Pear Yes 14in  BlackOxide 6.97 Spud Handle Proto 1AM29 Pear Yes 10% in ^ Chrome 8? Ergonomic Proto 24AJ67 
Standard-Head Hammering Ratchets Yes 15 in Chrome 8? Ergonomic Proto 24AJ68 
¥ in Drive Size Thumbwheel Ratchets 
Hammer Yes 13% in Satin 6° Kraftform Wera 6XFY6 М in Drive Size 
Standard-Head Scaffolding Ratchets Round No 1% іп Chrome = Knurled SK Tools 20К390 
% in Drive Size 36 in Drive Size 
Round Yes 10 in Chrome 8? Knurled Proto 4VP08 Round No 1v in Chrome — Knurled SK Tools 120265 


*Pass-through ratchet 
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Breaker Bars & Socket Drivers 


SX WESTWARD: 


o. 


Breaker Bars 


Overall 
Drive Size Length Grip Style Finish Brand 
Flex-Head Breaker Bars 
'A in 5% in Knurled Chrome SK Tools 
5% in Knurled Chrome Proto 
815 in Knurled Black Oxide Proto 
8% in Knurled Chrome Proto 
36 in 10 in Knurled Chrome SK Tools 
10 in Smooth Chrome Westward 
12 in Knurled Chrome Proto 
15in Smooth Chrome Westward 
10% in Knurled Chrome Proto 
15in Smooth Chrome Westward 
15% in Knurled Chrome Proto 
16 in Knurled Chrome SK Tools 
vein 18 in Smooth Chrome Westward 
18% in Knurled Black Oxide Proto 
18% in Knurled Chrome Proto 
24 іп Knurled Chrome Proto 
24 in Knurled Chrome SK Tools 
24 in Smooth Chrome Westward 
18 іп Knurled Chrome SK Tools 
34 in 20 in Knurled Black Oxide Proto 
20іп Knurled Chrome Proto 
40 in Smooth Chrome Westward 
iin 26 in Knurled Chrome Westward 
27% in Knurled Chrome Proto 
Insulated Breaker Bars 
36 in 8% іп Soft Grip Chrome Wiha Tools 
V in 10% in Soft Grip Chrome Wiha Tools 
L-Style Breaker Bars 
Зд in 16 in Knurled Satin Proto 
Nonsparking Flex-Head Breaker Bars 
% in 8% in Smooth Natural Ampco 
іп 12in Non-slip Natura Ampco 
3A in 18 in Non-slip Natura Ampco 
Nonsparking Sliding T-Style Breaker Bars 
Ya in 470 in Smooth Natural Ampco 
% in 8in Smooth Natural Ampco 
Yin 12 іп Ѕтооїћ Natural Ampco 
%e in 11in Smooth Natural Ampco 
16 in Smooth Natural Ampco 
3A in 18 in Smooth Natural Ampco 
13/6 in 18 in Smooth Natural Ampco 
25 іп Smooth Natural Ampco 
lin 22in Smooth Natural Ampco 
Sliding T-Style Breaker Bars 
'A in 4у in Smooth Chrome Proto 


WESTWARD 


Socket Drivers & Speeder Handles 


Connect to sockets to tighten or loosen fasteners. 


Speeder handles have a large bend in the shaft for rapid rotation. 
Nonsparking speeder handles won't spark and can install fasten- 
ers where flammable vapors or liquids are present. Socket drivers 
tighten small nuts and bolts that only require hand tightening. Flexible 
shaft socket drivers bend around obstructions to reach fasteners. 
T-handle insulated socket drivers protect against electrical shock 
from live circuits and are suitable for use near electrical components. 
Hand impact socket drivers turn and loosen rusted, frozen, and over- 
tightened bolts and screws. They are struck with a hammer to rotate the 
Socket and loosen the fastener. 


Overall 
Drive Size Length Grip Style Finish Brand 
Speeder Handles 
'A in 14 ^in Knurled Chrome SK Tools 
15 Yin Plain Chrome Proto 
Жіп 16 % in Knurled Chrome SK Tools 
17 іп Plain Chrome Proto 
14 in 18 іп Knurled Chrome SK Tools 
18 Yin Plain Chrome Proto 
Nonsparking Speeder Handles 
Vb in, % in 16 in Plain Natural Ampco 
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Item 
No. 


12D245 
426625 
1AH70 
426026 
120266 
33M360 
1FX33 
STZD9 
426027 
440601 
426028 
120281 
5Т7Е0 
1AM36 
426029 
449N20 
12D282 
STZE1 
12D287 
1AP31 
426630 
440602 
45J265 
426631 


53KD70 
53KD69 


1AP33 


49UL63 
466009 
466027 


490154 
490155 
490156 
46С010 
21Х092 
490157 
46C031 
21XU91 
49UL58 


1AF44 


Item 
No. 


20K387 
55EN65 
20K388 
55EN64 
20K386 
55EN66 


21XX15 


"— 


Flex-Head 
426G25 
Insulated 
n 53KD70 
———1 ha 
Nonsparking Sliding 
T-Style 
49UL54 
В бей 
Slugging 
29AT68 483J81 
Overall Item 
Drive Size Length Grip Style Finish Brand No. 
36 in 8in Knurled Chrome SK Tools 460164 
8in Smooth Chrome Proto 1AH71 
10% in Knurled Chrome SK Tools 20K385 
Yo in 12in Smooth Chrome Westward 437/03 
1234 in Smooth Chrome Proto 1AM37 
18 in Knurled Chrome SK Tools 12A487 
3^ in 18 in Smooth Chrome Westward 5MZ16 
20 in Smooth Chrome Proto 1AP32 
Lin 22 in Smooth Chrome Westward 451263 
28^ in Knurled Chrome Proto 1AR23 
Slugging Breaker Bars 
3A in 11% іп Smooth Black Oxide Wright Tool 29AT68 
lin 11% in Smooth Black Oxide Wright Tool 29AT69 
Head Overall Minimum Ratchet Item 
Shape Reversing Length Arc Swing Type Includes Brand No. 
Ratchet & Breaker Bar Sets 
"T да" 9 Spinner,- % in F x %inM 
Yes = 12-718 4 Standard Drive Adapter Proto 48381 
YA in Drive 2 in 
"Qr o Extension, 1⁄4 in 
Pear Yes 5,9 4- Standard Drive 3 in Extension, Proto 483078 
'A in Drive 
"M o Yo in Drive 2 % 
Yes 11",-18 4- Standard in Extension Proto 483.82 


Speeder 
20K387 


—— э 


Flexible Shaft Socket Driver 


E - 


Socket Driver 
437V02 


T-Handle 


Socket Driver 
TARSS 53KF25 
Hand Impact Socket 
1AT29 
Overall Item 
Drive Size Length Grip Style Finish Brand No. 
Socket Drivers 
69^ in Cushion Chrome Westward 437/02 
'A in 6in Molded Chrome SK Tools 20K842 
7in Hardened Plastic Chrome Proto 426524 
Flexible Shaft Socket Drivers 
Yain 6 in Hardened Plastic Chrome Proto 1AF55 
36 in 9in Hardened Plastic Chrome Proto 1AH86 
T-Handle Insulated Socket Drivers 
'A in 6 Yin Double Insulated Chrome Wiha Tools 53KF25 
36 іп 7 іп Double Insulated Chrome Wiha Tools 53KF26 
Vo in 7 іп Double Insulated Chrome Wiha Tools 53KF27 
Hand Impact Socket Drivers 
Ys in 5 Vin Knurled Black Oxide Proto 1AT29 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. eT 
Impact Socket Sets Details on page A1. E 


a ' 


re ы 4% 
ахир | AbilityOne, 
е о 2 
E (BS 40 As -© TOOL 


С 10 PIECE - 3/8" DRIVE 


imm >” All Purpose SAE а Socket Sets 


Standard Socket Deep Socket Container Item 
No. of Pieces Socket Size Range Count/Style Count/Style Type Brand No. 
У in Drive Size 
11 As in to % in (11) 6-Point None None Proto 4JW81 
A6 in to % in None (11) 6-Point None Proto 4JW84 
% in Drive Size 
3 Ve in to 94e in None (2) 6-Point None Milwaukee 36GG53 
5 Ув in to % in (5) 6-Point None None Proto 4JW98 
T % in to % in (7) 6-Point None None Proto 49XF44 
8 Js in to % in None (8) 6-Point None Milwaukee 5ECE1 
9 Уд in to % in (9) 6-Point None None Proto 4JW92 
4YP59 YA in to 94 in None (9) 6-Point None Proto 4PKE2 
10 s in to 76 in None (10) 6-Point Plastic Case Westward 4YP59 
7As in to 76 in None (8) 6-Point Plastic Case DeWalt 5XFA2 
12 s in to 1 in None (12) 6-Point ^ Organizational Tray Ability One 52CE83 
13 Y4 in to 1 in (5) 12-Point None None Proto 5918 
15 Ya into 1 in (15) 6-Point None None Proto 4JW93 
Y4 in to 1 in None (15) 6-Point None Proto 4JW95 
25 Y4 into 1 in (13) 6-Point (12) 6-Point None Proto 33TA30 
% in Drive Size 
5 3A into 1 in (5) 6-Point None Rail SK Tools 12P179 
7 Ae in to Vie in (7) 6-Point None None Proto 5Р7М5 
8 Y in to 1946 in None (8) 6-Point None Proto SPZN6 
9 38 іп to % in None (8) 6-Point None Milwaukee 19F372 
10 TAs in to 76 in None (8) 6-Point Plastic Case DeWalt 5XFA3 
38 in to 1 in (11) 6-Point None Organizational Tray Ability One 52CE87 
Veinto 1 Yin (11) 6-Point None None Proto 4JX08 
d Ve in to 1 Yin (11) 6-Point None Plastic Case Westward 4YP63 
Ve into 1 Ve in None (11) 6-Point None Proto 4JX11 
Ve into 1 Yin None (11) 6-Point Plastic Case Westward 4YP62 
13 "Ae in to 1 1⁄4 in None (13) 6-Point Plastic Case Westward 4PRG3 
52CE88 Yo into 1 Жіп None (13) 6-point Organizational Tray Ability One 52CE88 
14 36 in to 34 in (7) 6-Point (7) 6-Point Plastic Case SK Tools 120216 
Ac in to 1 Жіп (14) 6-Point None Plastic Case Westward 4РВН5 
% in to 1 Жіп (8) 12-Point None None Proto 50914 
15 38 in to 1 Жіп (15) 6-Point None None Proto 4JX09 
% in to 1 Жіп None (15) 6-Point None Proto 541010 
% in to 1 Жіп (19) 6-Point None None Proto 4JX10 
19 36 in to 1 Yin (19) 6-Point None None Proto 54JG09 
% in to 1 Yin None (19) 6-Point None Westward 4PRC5 
38 in to 1 Yin None (19) 6-Point None Proto 54JG08 
28 % in to 1 Жіп (14) 6-Point (14) 6-Point Plastic Case SK Tools 120217 
Фвіп101 Yin (14) 6-Point (14) 6-Point Plastic Case Westward 4PRG8 
% in Drive Size 
7%% in to 1 Yin None (8) 6-Point None Wright 48J309 
8 1 ic in to 2 % in (8) 6-Point None None Proto 33HD99 
1іпі01 “іп (8) 6-Роіпі None None Proto 33HD98 
1 in to 1 Y» in None | (8) 6-Point None Proto 33HD97 
9 Зд into 1 Жіп (9) 12-Point None None Wright 48J304 
10 3A in to 1 %46 in (10) 6-Point None None Proto 1AR78 
11 1 %e in to 2 in (11) 12-Point None None Wright 48305 
13 3A in to 1 Yin (13) 12-Point None None Proto 45EK95 
14 3A into 1 96 in (14) 6-Point None Metal Box Wright 48J307 
3A in to 1 ye in None (14) 6-Point Metal Box Westward 35HU98 
15 3A in to 1% in (15) 6-Point None None Proto 5PZN8 
20 іп to 2 in (21) 6-Point None None Proto 45ЕК96 
1 іп Drive Size 
7 3A in to 1 ^in (7) 4-Point None None Proto 45ЕК90 
Фіпі01 іп (8) 6-Роіпі None None Proto 33HD88 
8 7%% into 1 Yin None (18) 6-Point None Proto 33HD83 
1 ic in to 2 % in (8) 6-Point None None Proto 33HD89 
33H09% 9 1 into 2 in (9) 6-Point None None Proto 33HD87 
15 2 Vic in to 3 in None (15) 6-Point None Proto 33HD84 
16 2 Vie in to 3 in (16) 6-Point None None Proto 33HD91 
21 3A in to 2 in (21) 6-Point None None Proto 33HD92 
27 % in to 3 Yin (27) 6-Point None Metal Box Westward 21WM43 
37 Эд in to 3 in (37) 6-Point None None Proto 45ЕК89 


SAE Flex Impact Socket Sets 
No. of Standard Socket Deep Socket Container Item 
Pieces Socket Size Range Count/Style Count/Style Type Brand No. 
36 in Drive Size - 
8 Зв in to % in (8) 6-Point None None SK Tools 120221 
12 6 in to 1 in, 7 to 19 mm (12) 6-Point None Plastic Case Westward 4PRE9 


7 in Drive Size 


SPZN2 7 Ths in to 1s in (7) 6-Point None None Proto 4115 
8 Vo in to 1916 in None (8) 6-Point None Proto 5Р7М2 
13 У in to 1 Yin (13) 6-Point None None Proto 45EK93 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Impact Socket Sets 


& SX 


All Purpose SAE & Metric Impact Socket Sets 


WESTWARD 


Standard 
No. of Socket Deep Socket Container Item 
Pieces Socket Size Range Count/Style — Count/Style Type Brand No. 


м in Drive Size 
48 %6 in to %6 in, 4to 15 mm (24) 6-Point (24)6-Point Plastic Case Westward 4PRE3 


Ys in, 36 in, іп Drive Size Эв" & 12" 
86  10to27 mm, 3⁄6 in to 1 Yin (27) 6-Point (27) 6-Point None Proto 45ЕК97 Drive Size 
Зв in Drive Size 45KG81 
18 Уд into % іп, 10to 19 mm (18) 6-Poin None None Proto 49ХҒ45 
20 Ya іп to 34 in, 7 to 17 mm 20) 6-Poin None None Proto 49ХҒ47 
24 1А іп їо 34 іп, 7 10 19 mm (24) 6-Poin None Plastic Case Westward 4PRF3 
25 5ле іп to 1 іп, 7 to 19 mm None 25) 6-Point None Proto — 33TA19 


40 Js in to 34 іп, 8 їо 19 mm (20) 6-Point (20)6-Point Plastic Case К Tools 120220 
Зв in, 72 in Drive Size — | 0 à UE 
94  Ywinto14in 9to27 mm (47) 6-Point (47) 6-Роіпі Plastic Case Westward 45KG81 
1% in Drive Size 


10 “into %e in, 13 to 21 mm None 10) 6-Point None Proto 45ЕК92 
12 Зв in їо 34 іп, 8 їо 19 тт (12) 6-Poin None None Proto — 33TA29 
30 101024 mm, %into1 Жіп (15)6-Point (15) 6-Point None Proto — 33HE18 


© 


ШЕШІ А WESTWARD 
All Purpose Metric Impact Socket Sets 


Standard 
No. of Socket Socket Deep Socket Container Item 
Pieces Size Range Count/Style — Count/Style Type Brand No. 
Y4 in Drive Size B Е 
7 71013тт (7) 6-Point Мопе Мопе Proto 4JW87 
11 5to 15 mm None 11) 6-Роіп! None Proto 4JW89 
13  4to15mm  (13)6-Point None None Proto 4JW88 
14 4to 15 mm = 14) 6-Poin Socket Rail Milwaukee 610М90 
2 410 15 тт (14) 6-Point (14) 6-Poin Socket Rail Milwaukee 610М89 
36 in Drive Size 
8  10t021mm — (8) 6-Point Socket Rail Milwaukee 610Р08 Зв" Drive Size 
10  10to19 mm (10) 12-Point None None Proto 5PZNO 4JX02 
11 71017тт (11) 6-Point None None Proto 4JX02 
7 to 17 mm None 11) 6-Poin' None Proto 4JX04 
12 8 to 19 mm None 12) 6-Poin’ Plastic Case Westward _ 4YP61 
8 to 19 mm None 12) 6-Poin None Proto 4РКЕЗ 
7 to 21 mm = 14) 6-Poin Socket Rail Milwaukee 610М94 
14  71021mm  (14)6-Point (14) 6-Poin Socket Rail Milwaukee 610М93 
8to 24 mm None 14) 6-Poin Tray Ability Опе 52CE86 
19 6 їо 24 mm (19) 6-Point None None Proto 4JX03 
6 to 24 mm None (19) 6-Poin None Proto 4JX05 
% in Drive Size 
3  17to21mm — (3) 6-Point None Milwaukee 610Р11 
5 17to24mm None (5) 6-Point None Proto 45EK91 
10 10to 19 mm (10) 6-Point None None Proto 4JX17 
10to 17 mm None (10) 6-Poin None Proto 4JX20 
10 to 27 mm = (14) 6-Poin Plastic Case Milwaukee 61DP01 
14 _10t027mm (14) 6-Роіпі (14) 6-Poin' Plastic Case Milwaukee 610М99 
10t027mm None (14) 6-Poin Plastic Case Westward 4РВ65 
10 їо 24 mm (15) 6-Poin' None None Proto 4JX18 
10to24 mm (15) 6-point None Tray Ability One 520Е89 
15 101024тт None (15) 6-Poin None Proto 4PKA7 1" Drive Size 
10 to 24 mm None (15) 6-poin Tray Ability One 52CE90 33HD93 
... 10to24 mm None (15) 6-Poin None Proto 4JX21 
18  10to27 mm None (18) 6-Poin None Proto 5PZN4 Standard 
25 8t036 mm (25) 6-Poini None None Proto 4JX19 Vo. of Socket Socket Deep Socket Container Item 
8to 36 mm None (25) 6-Poin None Proto 4JX22 Pieces Size Range Count/Style — Count/Style Type Brand No. 
26 10to 36 mm (26) 6-Роіп! None Plastic Case Westward 4PRG6 10  19to33 mm None (10) 6-Point None Proto 49XF43 
10to 36 mm None (26) 6-Poin Plastic Case Westward  4PRG7 12  19to46 mm (12) 6-Point None None Proto 35GM74 
29 8 to 36mm — (29) 6-Poin Plastic Case Milwaukee — 61DP02 14 191041 mm None (14) 6-Point None Wright 48J312 
30 8іо24 тт  (16)6-Point (14) 6-Poin None Proto 45EK94 15 1910 43 mm None (15) 12-Point None Proto 33HD95 
% in Drive Size 19 171041 тт  (19)6-Point None None Wright 48J311 
7 261038 тт None (7) 6-Point None Proto 33HD96 21 191041 mm (21) 6-Point None None Proto 5SPZN7 
8 26 to 38 mm = (8) 6-Point Plastic Case Milwaukee | 61DP07 26  17to50 mm (26) 12-Point None None Proto 33HD94 
261038 mm  (8)6-Point (8) 6-Point Plastic Case Milwaukee — 61DP06 1 in Drive Size 
9 271041 mm None (9) 6-Point Metal Box Westward 21WL54 8 271041 тт None (8) 6-Point None Proto 33HD93 
Metric Flex Impact Socket Sets 
= Container not included 
Standard 
Socket Socket Deep Socket Item 
Мо. of Pieces Size Range — Count/Style — Count/Style No. 
У in Drive Size 
9 5.5to 13mm (9) 12-Point None 5Р716 
36 in Drive Size 
10 810 18 тт (10) 6-Point None 5Р717 
10to 19 mm None (10) 6-Point 5Р718 
1% in Drive Size 
7 129 19mm (7) 6-Роіпі . None. SPZN1 5PZN3 
o 19 mm None (7) 6-Point 5PZN3 
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HAND TOOLS 
Impact Sockets 


Scan. Order. 
Details on page 


Done. 
M. 


30TK40 


415J01 


Bolt Extraction Impact Socket Sets 


Sockets fit around, 
bite into, and firmly 
grip the fastener 
head as the socket 
is turned and the 
fastener is removed. 


No. of 

Pieces Socket Size Range 

Ya in, % in Drive Size 
8 7 to 16 mm 
15 Y% in to Me in, 7 to 19 mm 
28 3A in to 94e in, 7 to 17 mm 


36 in Drive Size 


5 TA in to in 
6 Ya into % in, 6 to 11 mm 
6 TA into % in, 6 to 11 mm 
8 YA in to 7 in, 6 to 12 mm 
8 % in to 74e in, 6 to 14 mm 
% in Drive Size 
6 3A in to 1 in 
19 Yi in to Tin 


All Purpose External Torx 


Ya in, % in, % in Drive Size 
53 E4 to E24, T6 to T70, TR8 to TR60 


Impact Socket Sets 
No. of Pieces Socket Size Range 
Ya in Drive Size 
7 E4 to E12 
М in, % in Drive Size 
10 E4 to E16 


% in Drive Size 


7 
Torx® - SAE 
13 


E6 to E16 
E4 to E24 


22FG57 
Socket Depth 
Deep Standard 
Overall Item Overall Item 
Socket Size Brand Length No. Length No. Socket Size 
% in Drive Size 1и in 
6-Point Ы 
Win Proto — — 76 in 2MA?1 1946 in 
He in Proto — = Tis in 2MA22 Tein 
% in Proto — — Te in 2MA23 1 in 
% in Drive Size : 
6-Point 
He in Proto 2% in TAT39 — — 198 in 
36 in Proto 23Àin 1AT40 199 in 1AT32 
Asin Proto 2% in 1AT41 19] in 1AT33 11746 in 
DeWalt 2V in 2KLN2 — — 194 in 
Vin Proto 2% in TAT42 195 in TAT34 1776 in 
Westward — — 1 %e іп 4LYV2 1% in 
34s in Proto 2 in TAT43 199 in TAT35 i 
Ain Milwaukee 2 іп 5ECAT — — 2 in 
Proto 27 in TAT46 199 in TAT38 2316 in 
196 in Proto 2% in 1FK06 — — 2% in 
3 in Drive Size Ы 
5-Point "m 
"Win Milwaukee = ББЕА52 = = 298 In 
6-Point 2% in 
vein Proto 3% in 1AW36 — — 31-mm 
%e in Proto ЕРЛЕП! 1AW37 1 іп 1AW22 1in Drive Size 
Westward 3 14 in 4LXN4 == = 4-Point 
Ts in Proto 3 in 1AW39 — — % in 
% in Proto 3 in 1AW40 1 іп 1AW25 16s in 
Westward 3 176, in 41Х14 1 іп 4LXU6 Жіп 
Wein Proto КЕД 1AW41 — — Ye in 
7i in Proto 3 in 1AW42 1%іп 1АМ/27 1in 
Westwart 3 З in 4LXN2 = — 1% іп 
1946 in Proto 3 іп TAW43 T%in TAW28 Tin 
ш Westward 3 зба in ALXJ7 1 in 41ХТ2 6-Point 
Tin Proto 3 іп 1AW44 Tin 1AW29 34 in 
4196 in Proto 3 in 1AW45 194in 1AW30 16s in 
Westwart 2 5%a in 41Х63 -- -- 17е in 
Тп Proto 3 іп 4PKD2 2in 1AW31 1% in 
Westward 2 5964 in 41Х65 Tsin 4LXN8 1976 in 
194 in Proto 3 in 1FL76 2 in 1AW33 1A in 
Westwart 3 Y& in 41ХН5 -- -- 1%e in 
19s in Proto 3 in 1FL74 2in 1FK52 1 
Westward 3 3y64 in 4LXJ8 — = Tein 
195 in Proto 3 in 1FL72 = — 114 in 
the in Proto 3 іп 1Е(70 2 1964 in 1FK47 
Westward 3 3964 in ALXK2 — — 194 in 
1 in Proto 3 ^ in 1FL68 2 1964 in 1FK45 
Westwart = = 1 "9e in 4LXP8 1% in 
8-Point 
іп Proto — — 1i in 1AX12 1174s in 
12-Point 134 in 
91 in Proto 3 Жіп 1AX45 — — 1134s in 
34 in Proto 3A in 1AX48 — T 
1e in Proto 3%in 1AX51 — hin 
1 in Proto 3 in 1FL69 — — 5 
% in Drive Size Ts in 
6-Point 
16 in Proto — — 2 in 1AX84 2in 
Tsin Proto 3 in TACFO — — 
Tin Proto Зип ТАСЕТ 2%ein 1AX87 
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Standard Socket 
Count/Style 


(8) 7-Point 
15) 7-Point 
28) 7-Point 


5) 6-Point 
(6) Extractor 
None 
(8) Extractor 
(8) Extractors 


Bolt Extractor 
(17) Extractors 


IE GEARWRENCH; 
Deep Socket Container 
Count/Style Type 

None Rail 
None Plastic Case 
None Rail 
None None 
None None 
(6) Extractor None 
None Plastic Case 
None Plastic Case 
None None 
None Plastic Case 


flies 


Brand 


Gearwrench 
Gearwrench 
Gearwrench 


Milwaukee 
IRWIN 
IRWIN 
IRWIN 
IRWIN 


IRWIN 
IRWIN 


IRWIN. 


Item 
No. 


141M22 
741M23 
741М24 


437/32 
30ТК33 
30ТК37 
30TK40 
30TK38 


30TK35 
30TK42 


Standard Socket Container 
Count/Style Type Brand 
(7) External Torx None Proto 
(10) External Torx None Proto 
(53) 6-Point Plastic Case OTC 
(7) External Torx None Proto 
(13) 6-Point Rail SK Tools 
TI^ о ут WESTWARD, 


Brand 
Proto 
Proto 
Proto 
Proto 
Proto 
Westward 
Proto 
Westward 
Wright Tool 
roto 
Proto 
Proto 
Proto 
Westward 
Proto 
Proto 
Proto 
Wright Tool 
Proto 
Wright Tool 
Wright Tool 
Proto 


Proto 
Proto 
Proto 
Proto 
Proto 
Proto 
Proto 


Proto 
Proto 
Proto 
Proto 
Proto 
Proto 
Proto 
Wright Too! 
roto 
Proto 
Wright Too! 
Proto 
Proto 
Westward 
Wright Too 
Proto 
Proto 
Proto 
Wright Too 
Proto 
Wright Too 
Proto 
Proto 
Westward 
Wright Too 


All Purpose SAE Impact Sockets 


Socket Depth 


Deep 
Overall Item 
Length No. 
4in TACNG 
3% in TACF3 
3%in TACF4 
3%in 1ACF6 
315 in ТАСРО 
КЕЛП 21WN12 
3 As in 1ACF9 
3 in 21WN13 
315 in 29AM66 
3 76 in TACHO 
3% in 1ACH1 
3 76 in TACH2 
4 Vie in ТАСНЗ 
3 1^ in 21WN15 
4 Vie in TACH4 
4¥s in 29AM76 
4 Vain 29AM78 
4% in 29AM84 
4in 21GR88 
КЕЛШ TAFK7 
3% in TAFK8 
3% in TAFK9 
3% in TAFLO 
3% in TAFLI 
4in 29AR04 
4in TAFL3 
4in TAFL4 
41 29AR07 
4in 1AFL5 
4in 1AFLG 
4in 29AR09 
4 Vie in 10E395 
4 Vie in 1AFL7 
4 Vie in 1AFL8 
4 Tin 1AFL9 
4 ie in 29AR13 
471п ЛАҒМ0 
471п ЛАҒМ1 
4 hs in 29AR15 


Standard 

Overall Item 
Length No. 
2%c in 1AX89 
2 Asin 1AX90 
2 9e in 1AX92 
2% in 1AX93 
2 Asin 1AX95 
E 1AX96 
2 96 in TAX98 
2 %e in 1AX99 
2 1s in 1ACC1 
3¥%in 16672 
3% in 16671 
3% in 16670 
2 %2 in 5F340 
2 іп 1AFP4 
2%in 1AFP5 
2 іп 1AFP6 
2 V» in 1AFP7 
2 Vo in 1AFP8 
2 Vin 10E393 
2 Y» in 10E394 
2 Ae in TACW2 
2%in 1ACW5 
2 96 in TACW7 
2% in 1ACW8 
2 96 in TACW9 
2% in {AFCO 
2% in ТАЕСІ 
2 Ae in 1AFC3 
2% in 1AFC4 
2 ¥% in 1AFC6 
2 sin 21WN25 
2 1316 in 1AFC8 
2 19лв іп 1AFC9 
2 Тув in 29AP22 

3 in 1AFFO 
2 1%e in 29AP23 

3in 1AFF1 

Зіп 1AFF2 
2 6364 in 21WN28 


4JW86 

33TA28 
415J01 

4JW97 
42w710 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Impact Sockets 
Socket Depth Socket Depth 
Deep Standard Deep Standard 
Overall Item Overall Item Overall Item Overall Item 
Socket Size Brand Length No. Length No. Socket Size Brand Length No. Length No. 
1 in Drive Size (Cont.) 155 in Proto — — 3 іп 10H795 
6-Point (Cont.) а _ 3 Wright 334 in 481336 34 in 48323 
2/6 in Proto 4 Vain 10E396 3 Y» in ТАЕЕЗ Te in Proto — — 3 in 10H796 
25 in Proto 4 V5 in 1AFM2 3 іп 1AFFA 1% in Proto — — 3 in 10H797 
2%e in Proto 4 Vo in TAFM3 3 Vs in TAFF5 1136 in Proto = = 3 іп 10H798 
e "n Too — = З As in 29AP28 16 Wright = = 3 іп 481324 
roto 479 in ТАҒМ4 3 іп TAFF6 17 in Proto = = 3 in 10H799 
2'Ain Westward — - 3 %e in 21WN29 2 in Proto — — 3i^in 10H801 
Wright Too! 42% in 29AR19 — — 2916 in Proto — — 3v in 10H802 
2516 in Proto 4% in ЛАҒМ5 3 Ye in 1AFF7 12-Point 
Proto 434 in 1AFM6 3 9s in 1AFF8 Tin Proto = = 2 12 in 216727 
2% in Westward = — 3 135 in 21WN30 1T in Proto = — 2 s in 21GT30 
Wright Too! 4 34 in 29AR21 — — 138 in Proto = — 2 16 in 21GT32 
27/6 in Proto — — 3 55 in 1AFF9 1/іп Proto = = 2 s in 21GT34 
Wright Too! 4354 in 29AR22 — — 1% in Proto — — 2 Ye in 21GT35 
215 in Proto 4 T in 4PKC6 3 in 1AFHO Te in Proto = — 2 Vic in 21GT36 
Proto 5in 16667 3 in 1AFH1 1% іп Proto — — 2 1s in 21GT37 
2%c in Westward — — 3 55 in 21WM33 2in Proto = = 3 in 21GT39 
Wright Too! 4%in 29AR24 — — 2% in Proto — — 3 ^ in 21GT42 
2% in Proto 5 in 4PKC7 3% in 1AFH2 1% in Drive Size 
Westward = = 3% in 21WM34 6-Point 
21e in Proto — — 3 2082 in 1AFHS 198 in Wright 6 Ts in 22FG57 — — 
Proto 5in 16666 3*4 in TAFH4 175 in Proto — — 3 17 in 1AFWO 
2% in Westward — — 3% in 21WM35 2%e in Proto — — 356 in 1AFW5 
Wrigh 00 5in 29AR26 3 Vie in 29AP37 2% in Proto — — 3 іп 1AFW8 
2196 in roto = = 3 %e in ТАЕН5 296 in Proto — — 4 in ТАНС1 
27% in Proto — — 374 in 1AFH6 2% in Proto 6 Vs in ТАНМ7 4 Win 1AHCA 
2196 in Proto Біп 216892 КЕД 1AFH7 21916 in Proto — — 4 in TAHC7 
Proto Sin 21GR93 4in TAFH8 3 in Proto 6 іп 1AHN1 — — 
3 in Westward = — 3 1776 іп 21WM37 3¥% in Proto 6%in TAHN3 4% in TAHFO 
Wrigh 00 Sin 29AR30 3% in 29AP41 3% in Proto 6 ^in 1AHN9 43% in 1AHF6 
Зип roto 5 vin 21GR94 4 Vie in 1AFH9 3% in Proto 6% in TAHP1 = — 
3 Weigh 00 5 win 29AR31 3 1s in 29AP42 3% in Wright Tool — — 5 Yin 29AT33 
314 in roto 5 ys in 21GR95 4% in TAFKO 3% in roto 6%in ТАНР5 5 іп TAHH2 
E Westward 5 s in 21WM71 — — 4% in Proto = — БЕЛП 1AHH8 
3% in Proto БЕД 216896 4 віп 1AFK1 5 in Proto = — 634 in 4PKA8 
Wrigh 00| 53 in 29AR33 — — 5% in Wright Tool — — 6 V^ in 29AT52 
3% in roto біп 216897 4 Y» in 1AFK2 2% in Drive Size 
Wright Too! біп 29AR34 4 Jhs in 29AP44 6-Point 
3% in Proto = — 434 in 16665 3% in Proto — — 6 in 4UHN9 
3% in Proto 6 Жіп 21GR99 — — 4% in Proto — — 6% in 4UHP2 
Wright Too! = — Sin 29AP46 5% in Proto = = 7 3^ in 4UHJ3 
3% in Proto 6 % in 216701 Біп 16664 6% in Wright — — 8 in 48367 
4in Proto — — 5 іп 16663 #5 Drive Size 
4% іп Proto — — 6in 16660 6-Роїпї 
8-Point 19e in Proto = = 3 Ain 1AKH6 
% in Wright 3in 48J330 — — 2in Proto — — 3 175 in 1AKK7 
1A in Proto — — 2 лв in 10H790 2%c in Proto = = 3 Ts in ТАКІО 
198 in Wright — — 2 іп 48J321 2% in Proto — — 3 5/5 in TAKL3 
1746 in Proto — — 2 Asin 10H793 3 in Proto — 4 3964 in ТАКМ1 
17 іп Proto — — 2 34s in 10H794 3% in Proto — — 4 3% in ТАКМ2 
WESTWARD Socket Depth 
Standard Deep 
Flex SAE Impact Sockets Tether Overall Item Overall Item 
Socket Size Ready Brand Length No. Length No. 
Socket Depth va" Drive Size 
Standard Deep 6-Point 
Tether Overall Item Overall Item A No Proto 291 in  4HVA9 | 3%in 4HVEG 
Socket Size Ready Brand Length No. Length No. Ye" No Proto 2%cin — 4HVC1 3 Vin 4HVE7 
3A" Drive Size No Westward | 2 еіп — 4LXG2 — — 
12-Point 56" № Proto 2%cin — A4HVC2 З in 4HVE8 
үлі No Proto 1%іп — 4UHRG — = туе" № Proto — — 3^in 4HVE9 
36" Drive Size 1 No Westward | 2%sin  4LXD5 = = 
6-Point . y No Proto 2%sin 4HVC4 | 3%in 4НҮҒІ 
Y No Westward | 1 еіп ^ 4LYV2 — — 4 No Westward | 2%sin  4LXF7 = = 
w Me Size V No Proto | 2%sin  4HVC6 | 3/іп АНУЕЗ 
| Pi 9 j — —— 
И — No proio ¥en Н? — — "Ww — Кз лы шш 
E LN No Proto 1%sin 4UHR3 — — T No Proto 259 in  4HVC8 = = 
38" Drive Size TA No Proto 25%4іп  4HVC9 — — 
E No Prio | 27&i  4UHUi i Mo Weed |_2 Fein АЖ - = 
у" == = * 0 roto in = — 
i No Westward| 233in ДҮН  — - 1% No Westward 2i m ДОВ 7 = SEXDS 
%в' No Proto 2 1982 |in — 4UHU2 = = The No Proto 3%2in  4HVD2 = = 
No Westward | 2 %2in 4LYK1 — — m No Proto 3'v&in  4HVD3 — — 
m No Proto 295 in  4UHU5 — = i No Westward | 25%4іп — 4LXD7 = = 
No Westward | 235 in ^ 4LYJ4 — — 14e No Proto 3 йіп —4HVD4 = = 
Socket Depth 49UK80 
Standard Deep 
Overall Item Overall Item 
Socket Size Tether Ready Length No. Length No. 
12" Drive Size 
4-Point x 
1% No 2 Vie in 49UK93 — — Socket Depth 
6-Point Standard Deep 
y No = = 3%ein 49UL32 Overall Item Overall Item 
ИЖ № — — 3 %e in 49UL34 Socket Size Tether Ready Length No. Length No. 
Tig. No Tein 49UK80 3%ein 49UL35 1" Drive Size 
Тв" № — — 3 Ys in 49UL37 4-Point 
Тув" No = = 3 Ye in 49UL38 TAs" No 2% in 49UK97 = — 
TW No — — 3 Yie in 490140 198" No 2% in 49UK99 — — 
THe" No — — 3 Yie in 490141 8-Point 
TAs" No 1% in 49UK88 3  віп 490143 19e No — — 3V in 49UL47 
Ту" № 2 %e in 49UK89 3 Ye in 490144 2” No 29^ in 49UK98 — — 
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Socket Depth 
Standard Deep 
Tether Overall Item Overall Item 
Socket Size Ready Length Brand No. Length Brand No. 
34-mm No 2 Proto 1ACK7 3” Wright Tool 29АМ10 
29АН54 35-mm No = = = 8% Westward 21WL44 
No 29e" Proto 1ACK8 ЕЛ Westward | 21WN20 
36-mm No 2 Wright Tool 29АМ41 3w" Wright Tool 29AN12 
No 2 Proto 21GT61 зи" Proto 1ACM4 
No = = — 3” Proto 21GT80 
38-mm No 2% Proto 1ACK9 Зу" Westward 21145 
No — — — 378 Proto 1ACM5 
S No 2%" Wright Tool 29AM43 — — — 
40-mm No WA Proto — 218163 | - = = 
No 2%" Proto 21GT64 378 Proto 1ACM6 
41-mm No 2% Proto 1ACLO Зу" Westward _ 21WL46 
. (и) Ко - - - 3%" Wright Tool 29АМ14 
WRIGHT TOS: No = = — Зу" Ргоїо 216782 
М 42-mm No 2% Proto 1ACL1 ЕЛ Westward | 21WL47 
All Purpose Metric Impact Sockets Sd міл ae юы — AUR 
43-mm No 2% Proto 1ACL2 зи Proto 4UHP9 
= 6-Point No — — — 37" Proto 216183 
№ 298 Wright Tool 29AL80 — — — 
Socket Depth 46-mm No 2% Proto 21GT67 — — — 
Standard Deep No 218 Proto ТАСІЗ ЕЛ Westward 211/150 
Tether Overall Item Overall Item No 29 Proto 21GT68 = = — 
Socket Size Ready Length Brand No. Length Brand No. 50-mm No 3%" Proto 1ACL4 39 Wright Tool 29АМ16 
И" Drive Size No 234 ^ Wright Tool 29AM48 — — — 
5-mm No V Proto 1FP49 2" Proto 10E362 55-mm No 31⁄6" Wright Tool 29AL82 31s" Westward | 21WL52 
5.5-mm No ж Proto 2MA37 = — — 60-mm No — — — 4% Westward 21М/153 
7-mm No 1916" Ргоїо 2MA39 116" Westward 41ХХ8 1" Drive Size 
No = = = 2" Proto 1FR21 19-mm No 2%" Proto 1AFM7 — — — 
8-mm No ж Proto 1АТ01 11/6 Westward 41ХХ9 29-mm No 21380 Wright Tool 29АР58 — — — 
No 19де" Ргоїо 2MA40 2" Proto 1FR14 No 2” Proto 1AFM8 — — — 
No ж Proto 1АТ03 1146" Westward — 4LXV9 24-mm No 2” Proto 1AFM9 = = — 
10-mm No 1946" Proto 2MM1 2" Proto 1FRO3 27-mm No 2% Proto ЛАҒМ0 4 Proto 21GT07 
x ER а E e E мса : — E 
-mm 0 -- — — d roto -mm 0 лв" right Too E roto 
13-mm No 1976 Westward — 4LYL4 2" Proto 1FP82 30-mm No D Wright Tool 29AP65 4 Wright Too! pue 
34" Drive Size No 2106” Proto 1AFN2 4" Proto 21GT09 
6-mm No 1%” Proto 1FN64 234" Proto 1FN90 No 216" — Wright Tool 29АР66 4 Wright Tool 29AR53 
7-тт Мо 199" Proto 1AT51 234" Proto 1FN88 32mm No 21/6. Proto 1AFN3 4 Proto 21GT10 
8-mm No 196" Proto 1AT52 2 Proto 10H806 33-mm No 27e Proto 1AFN4 4" Proto 21GT11 
No 19e Westward 41ҮТ4 234" Proto 5F485 No 21/e' — Wright Tool 29AP67 4 Wright Tool 29AR54 
No 6" Proto 1AT54 2% Proto 1AT62 34-mm No 21/6 Wright Tool  29AP68 4 Wright Tool 29AR55 
Lomm No 19e" Westward _ 4LYT6 1% Proto 10H808 36-mm No 2146" Wright Tool 29АР70 4 Wright Tool 29AR57 
11-mm Но E " Proto wee 234" Proto 1AT63 Но 27e" Proto 1AFNS 5 роо 21 6113 
0 he" estward = = — 0 — = == d roto 
12-mm No TA" Proto 1AT56 23A" Proto 1AT64 semm No 3%" Proto 10E438 4" Wright Тоо! 29AR59 
No 19e" Westward ALYT8 2 Proto 10H810 41-mm No 2% Proto 1AFN6 4 Wright Tool 29AR60 
No 1%” Proto 1AT57 234" Proto 1AT65 No 2146" — Wright Tool 29AP73 4 Proto 21GT15 
13-mm No 19e Westward ALYT9 2" Proto 10H811 42-mm No 216" — Wright Tool 29AP74 4 Wright Tool 29AR61 
No 11964" Proto 2MA66 — — — 43-mm No 21716 Wright Tool 29АР75 4" Wright Tool 29AR62 
No 1 Proto 1AT58 234" Proto 1AT66 No 21e Wright ool 29АР76 4%" ШТ ool 29AR63 
temm No IE Westward — ДҮШ 2" Proto 10H812 mE No 21946" Ргоїо 1AFN7 4/0" Proto 21GT16 
154 No 1%" Proto 1AT59 2" Proto 10H813 47-mm No == = = 40" Wright Tool 29АВ64 
nm No — = = 2%' Proto 1AT67 48-mm No 234 Wright Tool 29AP78 E E = 
No Тув" Ргоїо 52495 2" Proto 10H814 No 3 Wright Tool 29АР79 40" Wright Tool 29AR65 
16-mm No = = — 234" Proto 5Ғ486 90mm No 3 Proto 1AFN8 40" Proto 21GT17 
No 1%" Proto 1AT60 2232" Proto 5F487 52-mm No 3 Wright Tool 29АР80 4%" Wright Tool 29AR66 
Temm No 2 = = » Proto — 10H815 54-тт No їй  Proo 106439 | — = = 
No 1%" Proto 5F496 22540" Proto 5F488 No 3 Proto 1AFN9 4” Proto 21GT18 
Temm No — — = 2 Proto 10H816 55mm No 3%” Wright Tool 29AP82 4%" Wright Tool 29AR67 
19- No Тув" Proto 5F497 2255)" Proto 5F489 56-mm No 39 Wright Tool 29АР83 4%" Wright Tool 29AR68 
mum No 19e" Westward _ 4LYUG 2" Proto 10H817 58-mm No 3% Proto 10E440 — — — 
20-mm No 1%” Proto 5F498 234" Proto 10E368 60-mm No 3% Proto 1AFPO 4% Proto 21GT19 
21-mm No 1%” Proto 5F499 2% Proto 5F491 No 31⁄4" Wright Tool 29АР85 434" Wright Tool 29AR69 
22-mm No 1399" Proto 5F500 23% Proto 5F492 63-mm No 5 Proto 10E441 — = = 
24-mm No 199" Proto 5F502 — — — 65-mm No ЗУ" Proto 1AFP1 4%" Proto 21GT20 
3A" Drive Size No 316" | Wright Tool 29АР86 LU Wright Tool 29AR70 
17-mm No 16" Proto 1ACH5 — — — 70-mm No 314" X Wright Tool 29АР87 5" Wright Tool 29АВ71 
18-mm No 1'54& X Wright Tool 29AM24 — — — No 3% Proto. 4PKC8 5" Proto 216721 
19-mm No 1948" Proto 1ACH6 3/64 Proto 21GT69 No 5⁄4" _ Wright Tool 29AR72 — = = 
No = — — күлі Proto 1ACL5 75-mm No 39 Proto 4PKC9 5и" Proto 21GT22 
20-mm No 2 Proto 21GT45 — — — No 3%" Wright Tool 29АР88 — — — 
тәп = rg oer на 5907 к у о ampi | bis Кою 210123 
= — = 8 2 
22-тт Мо 2 Proto 1ACH8 Зи" Ргоїо 1ACL7 85-mm No 4%6' Wright Tool 29AP90 5%" Wright Tool 29AR74 
No 2" Wright Tool 29AM30 3/54 Proto 21GT73 90-mm No 42313" Wright Tool 29АР91 5916" Westward 21WM15 
2AM No 2 Proto 1ACKO Зи" Proto 1ACL8 95-mm No Б Wright Tool 29АР92 — — — 
27-mm No 2/6 Proto 1ACK2 3%" Proto ТАСМО 105-тт No = = = 6%” — Wright Tool 29AR45 
No 2W' Proto 21GT52 — — — 115-mm No 5%" Wright Tool 29АР55 — — — 
28-mm No 234g" Proto 1ACK3 — — — Socket Depth 
No 2% Proto 21GT55 Зу" Wright Tool 29АМ06 Standard 
30-mm No 24%" Wright Tool 29AM35 3%" Westward 21М/М19 Overall Item 
No 2346" Proto ТАСКА Зи" Ргоїо 1ACM1 Socket Size Tether Ready Length Brand No. 
No — — — 37" Proto 21GT76 17" Drive Size 
31-mm No — — — Зу" Wright Tool 29АМ07 32-mm No ЕШІЕ Proto 46AX48 
No 2346" Proto 1АСК5 ША Proto 21GT77 36-mm No 3 Proto 10Е402 
32-mm No 2%" Wright Tool 29AM37 3%" Westward | 21WL41 No КҮЛІ Wright 496187 
No 2 Proto 21GT57 Зу" Proto 1ACM2 38-mm No кү Proto 10E403 
No 23g" Proto 1ACK6 ЕЛ Proto 21GT78 No КҮЛІ Wright 490188 
33-mm No — — — Зу Ргоїо 5Е341 № 3 Proto 46AX51 
No — — — ЕЛ Westward _ 21\\142 41-mm No 39 Wright 496189 
No — — — 3%" Wright Tool 29АМ09 No 5554" Proto 46AX50 
| CONTINUED | 4 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Impact Sockets 
[ | CONTINUED] 
SZE” WESTWARD w өр 
= 35" Drive 
All Purpose Metric Impact Sockets 4UHVS 
Socket Depth 
Standard WESTWARD 
Socket Si Tether Read teat Brand пет 
ocket Size ether Ready eng ran o. 
42-mm No ЕРА Wrigh ac | Flex Impact 
43-mm No 3%" Wrigh 496191 = 
Жақа No 3 Wrigh s: | Metric Sockets 
No күлі Proto 49ХҒ41 
47-тт Мо 3196" Wrigh 490193 Socket Depth 
48-mm No 3g Wrigh 49C194 Standard Deep 
50-mm No 31546" Wrigh 490195 Overall Item Overall Item 
52-mm No 354g" Wrigh 49C196 Socket Size Tether Ready Brand Length No. Length No. 
55-mm No 4 Wrigh 496197 "а" Drive Size 
56-mm No 4% Wrigh! 490198 6-Point _ 
57-mm No буо" Proto 46AX58 5.5-mm No Westward 1312 in 4LYD1 = == 
No 4 Proto 4PKC1 6-mm No Westward 1 3782 in 41Үр4 — — 
60-mm No ae Wrigh 496199 8-mm No Westward | 13¥42 in ALYD6 — — 
No 49g Wrigh 49C201 9-mm No Westward 1 3782 in 4LYD8 — — 
65-mm No dg Proto APKC2 11-mm No Westward 13/9 in 4LYCA — — 
No 434" Proto 4PKC3 12-mm No Westward 1 3782 in 4LYC5 = — 
70-mm No 49% Wrighi 490202 14-mm No Westward 131 in ALYC7 -- - 
Мо 41" Proto APKC4 15-mm No Westward 13V in 41Ү08 — = 
ШШ No 4%' Wrigh 490203 | _12-Point 
No 413546" Wrighi 490204 5.5-mm No Proto 2in 4UHR7 = == 
80-mm No dE Proto 46АХ64 6-mm No Proto 2 in 4UHR8 = = 
No 46154" Proto 46AX66 7-тт No Proto 2 in 4UHR9 = = 
85-mm No 5 Wrigh' 490205 8-mm No Proto 2in AUHT1 — = 
No 5%a" Proto 46AX68 9-mm No Proto 2 in 4UHT2 = = 
90-mm No БУЛ Wrigh' 490206 10-mm No Proto 2in 4UHT3 = — 
95-mm No 576" Wrigh 496207 12-mm No Proto 2 in AUHTS = = 
No 170 Wrigh' 490175 13-mm No Proto 2in 4UHT6 = = 
m No Ly Westward 21WM8g | 136" Drive Size 
105-mm No 4% Westward 21WM90 6-Point _ 
Мо 554" Wrigh 49C176 8-mm No Proto 1 982 in 4UHU6 = = 
110-mm No 51346" Wrighi 49C177 10-mm No Proto 195 in 4UHU7 254 in 4HUZ3 
No 6 Wrigh 49C178 12-mm No Proto 1 35 in 4UHU9 2 34 in 4HUZ5 
115-mm No 5 Westward 21WM91 13-mm No Proto 2 V in 4UHV1 2% in 4HUZ6 
120-mm No 6 Wrigh 49C179 14-mm No Proto 2 e in 4UHV2 2% in 4HUZ7 
125-mm No [379 Wrigh 49C180 14-mm No Westward — — 3 %a in 4LYG3 
130-mm No 656" Wrigh 496181 15-mm No Proto 195 іп 4UHV3 2% in 4HUZ8 
135-mm No 6106" Wrigh 490182 16-mm No Proto 138 іп 4UHV4 = — 
140-mm No 67 Wrigh 49C183 17-mm No Proto 1 380 in 4UHV5 2 34 in 4HVA1 
145-mm No 6%" Wrigh 496184 18-тт Мо Proto 1 380 in 4UHV6 2 5A in 4HVA2 
150-mm No 634g Wrigh 49C185 19-mm No Proto 1 980 іп 4UHV7 2% in 4HVA3 
155-mm No TW Wrigh! 490186 12-Point | 
2%" Drive Size 12-mm No Proto 1 35 in 4UHW1 = = 
80-mm No 534" Wrigh' 481399 13-mm No Proto 1 380 in AUHW2 = = 
85-mm No 534" Wrighi 48J401 14-mm No Proto 1 382 іп AUHW3 = — 
90-mm No 6" ЛЇЇ 48402 15-тт Мо Proto 1 980 іп 4UHWA4 — = 
95-mm No 6 Wrighi 48J403 17-mm No Proto 1 іп 4HUY9 = — 
100-mm No 6A Wrigh' 481370 18-тт No Proto 198 in 4HUZ1 = = 
м" Drive Size 
6-Point 
13-mm No Proto 2% іп 4HVD5 3 V» in 4HVF5 
14-mm No Proto 2% in 4HVD6 3 V» in 4HVF6 
Socket Socket Mfr. Item 15-mm No Proto 2 ys in 4HVD7 3 іп 4HVF7 
Size ері Brand Model No. 16-mm No Proto 2 96 in 4HVD8 3 in 4HVF8 
14" Drive Size 17-mm No Proto 2% in 4HVD9 3 іп AHVF9 
T-Point 18-mm No Proto 2 9s in 4HVE1 3 in 4HVG1 
"Standard Gearwrench 84750 741М25 19-mm No Proto 2% in 4HVE2 3 іп 4HVG2 
ж Standard Gearwrench 84751 — 741M26 21-mm No Proto 2% in 4HVE3 = = 
Js" Standard Gearwrench 84754 741М29 22-mm No Proto 255 in AHVE4 = = 
7-mm Standard Gearwrench 84753 741М28 24-mm No Proto 255 in 4HVE5 = ma 
1-mm Standard Gearwrench 84752 741М27 
38" Drive Size piscis 
T-Point Item М 
3g Standard Gearwrench 84757 — 741M32 Socket Size Brand No. WESTWARD 
ж Standard Gearwrench 84756 1741М31 м in Drive Size 
As" Standard Gearwrench 84761  741M36 | GEARWRENCH, E4 Westward 20HX69 All Purpose 
ж Standard Gearwrench 84765 — 741M40 E4 Proto 1FP53 
ж Standard Gearwrench 84764 — 741M39 i RWI N E5 Proto 1FP46 External Torx 
s" Standard Gearwrench 84768 — 741M43 e E6 Proto 3R885 
e" Standard Gearwrench 84769 741М44 = E7 Proto 1FP35 Impact Sockets 
3€ Standard Gearwrench 84771 тїї Bolt Extraction ЕТ Westward 20HX72 
%' Standard Gearwrench 84770 — 741M45 l t S k t E8 Proto 3R886 a Standard socket depth 
146 — Standard Gearwrench 84775 741М50 36 in Drive Size 
146 Standard Gearwrench 84774 741M49 mpac oc e S E6 Proto 1FN59 
34' — Standard Gearwrench 84777 — 741M52 — a Black oxide finish E7 Proto 1ҒМ55 
3» Standard Gearwrench 84776 1741М51 NT E8 Proto 1FN47 
iü-mm Standard Gearwrench 84759  741M34 For use with impact power E10 Proto 3R899 
10-тт Standard Gearwrench 84758 741М33 tools to create high torque in E12 Proto 3R900 
12-mm Standard Gearwrench 84763 741М38 i E14 Proto 3R901 
12-mm Standard Gearwrench 84762 741М27: Temoving stuck, rounded, and E14 Westward 20HX77 Ше 
13-mm Standard Gearwrench 84766  741M41 rusted nuts and bolts. They E16 Proto 1FM99 
14-mm Standard Gearwrench 84767  741M42 fit around and bite into and E16 Westward 20HX78 
17-mm Standard Gearwrench 84773 741М48 1 i 7 in Drive Size 
ir-mm Standard Gearwrench 84772  741M4r itmly grip the fastener head E14 Proto 1FL40 
Universal Lobular as the socket is turned and E18 Proto 1FL17 
10-mm Deep IRWIN 1859121 30TK18 {һе fastener is removed. E20 Proto 1FL06 
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Combination Wrench Sets 
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n— — ' Wrench Selection Guide 
6-point box end Spline wrenches can 
, ; : Y 49 di шш тоге © ae on тиш 
} ' | contact with the -pt., or spline fasteners, 
Е) =J ` -3 ы -2 fastener's sides than and the box end can apply 
Flexible Standard Offset Opening the 12-point style and more torque than a 12-pt. 
Head Head Angle Angle prevents rounding the design without stripping 
(Deg.) fastener's corners. the fastener head. 
12-point box end Nonsparking wrenches 
OPENING TYPE wrenches with additional won't spark during use, 
™ М. ать, grooves make it easier to making them suitable 
b Y * ( connect with the head of for use in flammable 
C the fastener and at more environments. 
6-Point Hex Rounded Speed Style Square 12-Point SUI: pisei Ў Tether-ready wrenches 
Flare Nut Hinged Flare БЕІН Teig are fitted with a heat 
Nut p : shrink tether loop. 


SAE, 6-Point 
54DF96 


SK 


SAE, 12-Point 
Tether-Ready 


. KLEIN Que 24AJ70 
TOOLS. р 
= Alloy steel material, Nonsparking wrenches are aluminum bronze material 
No. Opening Wrench No. Opening Wrench 
of Range of Opening Angle Length Container Item of Range of Opening Angle Length Container Item 
Tools — Head Sizes Type (Deg.) Head Style Type Brand No. Tools — Head Sizes Type (Deg.) Head Style Type Brand No. 
SEDEM 6 Msinto%in [HR 15" 15° Offset Standard Tool Roll Westward 4ҮВ26 
8 Yeinto%in Rounded 15° 15° Offset Stubby Canvas Pouch Proto 220654 6 эв іп їо З іп Rounded 15° 15° Offset Standard Tool Roll Westward 4JMC6 
9 Yinto%in Rounded 15? 15° Offset Standard Storage Rack SK Tools 21A240 7 Зв іп їо 4 іп Rounded 15° 15° Offset Long Tool Roll Proto — 449P50 
10 ?віпіс Tin Hex 15* 15° Offset Long Canvas Pouch Proto 449Р01 7 ¥into%4in Rounded 15° 15% Flexible Standard Canvas Pouch Proto — 1AKN6 
13  intoiin Rounded 15° 15° Ойѕеї Long Storage Rack SK Tools 21A252 8 191віпїо 1 Yin Rounded 15* 15° Offset Standard — Pouch М/езімагі 548751 
14  Winto'visin Rounded 15° 15° Offset Standard Storage Rack SK Tools 21A254 10 Иіпїо іп Rounded 15° 15° Offset Standard Pouch Westward 540601 
16 “intot%in Rounded 15° 15° Offset Standard Tool Roll SK Tools 21A242 10 “%sintotin Rounded 15° 15° Offset Long Canvas Pouch Proto 449Р49 
18 “Yintot%in Rounded 15° 15° Offset Standard Pouch Westward 54DF96 10 1%sinto2in Rounded 15° 15° Offset Standard Pouch Westward 54DG02 
Nickel Chrome Finish 15 Увіпі011/4іп Rounded 15° 15° Offset Long Canvas Pouch Proto 449Р46 
4 Feinto%in Hex 0° 0° Standard Standard Pouch Wera 483007 15 %віпїо 1 Жіп Rounded 15° 15° Offset Standard Foam Tray Proto — 54J616 
8 сіпіə іп Нех 09  0*Standard Standard Pouch Wera 483008 16 154einto2 іп Rounded 15°  15?0ffset Long — Proto — 449P45 
Satin Finish 17 intoií4^in Rounded 15° 15° Offset Standard Tool Roll Westward 4PL92 
10 віпіо 1іп Rounded 15° 15° Ойѕеї Long Canvas Pouch Proto — 449P48 26 Yinto2in Rounded 15° 15° Offset Standard Tool Roll Proto 449М97 
SAE 12-Point Tether-Ready 31 Увіпі02 іп Rounded 15° 15° Offset Standard Canvas Pouch Proto — 449N96 
Satin Finish SAE & Metric 12-Point 
15 %sintoi Жіп Rounded 15° 15° Offset Standard Canvas Pouch Proto 24А/70 Chrome Finish 
SAE 12-Point Ratcheting 10 mm to 
Black Chrome Finish 12 15 тт, %6 Rounded 15° 15° Offset Standard Vinyl Pouch Westward 33M572 
SHE Yin EZ in Rounded 15° 0° Standard Standard Тоо! Roll Proto — TWNB7 i in 09% іп 
AE 12-Point Nonsparking Жіп to % in, 10 o o 
Natural Finish ш 18 mm to 18 mm Rounded 15° 15° Offset Standard Storage Rack SK Tools 21A271 
"s ЖЕЛІС Ain Rounded 155 T5 Offset Standard — Tool Roll Ampco m DZO 20 An oA n Rounded 15° 15° Offset Standard Vinyl Pouch Westward 33M575 
Black Oxide Finish 10 mm to 
7 36 in to іп Hex 15* 15° Offset Long Canvas Pouch Proto ^ 449N51 20 19mm,%in Rounded 15° 15° Offset Stubby Storage Rack SK Tools 21A270 
10 m in 92 іп pounded 1. 19 ? Offs Standard С Pouch k wes ward 540609 ; to ув їп 
^ in to 74e in ех 5° Offset Long Canvas Pouc roto — 449P47 VA in to 1 Yin, 7 o o Extra 
4 Уп 01 Яп Hex 5: 5 5 Ofise : Long а Canvas Pouch Pro D 229050 32 mm 024 mm Rounded 159 15 ° Offse Long Canvas Pouch Westward 3XU43 
5 in to 1 1A in ех Ы ° Offset Standar oam Tray roto VA in to 1 йіп, 7 " o 
EU in ШЕ in Rounded 15° 15° Offset Standard Pouch Westward 54DG08 32 үт ост, Rounded 15° 15° Offset Standard Molded Case Westward 4YR28 
rome Finis! 4 in to 1 іп, " o 
7 .Y&into?4in Rounded 15° 15° Offset Long Canvas Pouch Proto 449Р02 35 mm to 25 mm Rounded ИЙ T6NOfiset Standard Pouch Westward S4DF95 
8 № іп їо 1 іп Rounded 15° 15° Offset Standard Pouch Westward 54DF92 Satin Finish 
8 1YVeintot!^inRounded 15°  15?0ffset Long — SK Tools 21A250 10 mm to 19 " o 
10 Y%into%in Rounded 15° 15° Offset Standard Pouch Westward 54DF91 17 mm, 36 in to % in Rounded 15° 15° Ойѕеї Stubby Pouch Westward 54DG05 
10  i^into7&in Rounded 15° 15° Offset Standard Vinyl Pouch Westward 33M573 Opening Wrench 
11 Міпію іп Rounded 15° 15° Offset Stubby Tool Roll Proto 22DH12 No. of Range of Opening Angle Length Container Item 
11 %einto sin Rounded 15° 15° Offset Standard Holder Westward 4Р186 Tools Head Sizes Type (Deg.) Head Style Type Brand No. 
11 3 in to 1 in Hex 15° 15 ° Offse Long Tool Roll Proto 449№99 Metric 6-Point 
11 Эв іп їо iin Rounded 15° 15° Oe Stubby Storage Rack ak ools 21A267 Chrome Finish 
13 Yaintotin Rounded 15° 15 ° Offse Long torage Rack SK Tools 120214 5 " Canvas 
14 Yintotin Rounded 15" 15% Offset Standard Pouch Westward 54DF98 10 0mmtoi9mm Hex 15° 15°0% Long Pouch Proto 449Р06 
15 Иіпіо1іп Rounded 15° 15° Offset Long Canvas Pouch Proto 449М95 13 7mmtoi9mm Rounded 15° 15° Offset Long Storage Rack SK Tools 120215 
15 into tin Rounded 15  15^0ffset Standard Storage Rack SK Tools 120212 13 7mmto19mm Rounded 15" 15° Offset Standard Storage Rack SK Tools 21A253 
15 sintod1/4in Hex 15% 15° Offset_ Long Canvas Pouch Proto — 449N98 20 6mmto25mm Rounded 15° 15° Offset Standard Pouch Westward 54DF97 
15 ЭУвіпі01 %in Нех 15° 15° Offset Standard Foam Tray Proto 54/618 Nickel Chrome Finish 
15 Увіпіс1 ўй іп Rounded 159 15° Offset Standard Canvas Pouch Westward 4VAV9 4 10mmtoi9mm Hex 09 0? Standard Standard Pouch Wera  483G05 
16  Vintoi!4^in Rounded 15° 15° Ойѕеї Long Tool Roll SK Tools 21A244 6 10 ттіо 19 тт Нех 09 0° Standard Standard Pouch Wera 483004 
17 Yinto1 vin Rounded 15*  15*Offse fog Canvas Pouch Westward 3xu44 — Ii. Smmtoi9mm Hex — 07 0° Standard Standard — Pouch Wera 483006 
21 Шіпіə1 “іп Rounded 15°  15*0ffset Long Tool Roll SK Tools 21A251 " s Canvas 
23 YiintoiY»in Rounded 15° 15° Offset Long Tool Roll SK Tools 21A249 10 10mmto19mm Hex 15° 15° Offset Long Pouch Proto 449Р55 
Nickel Chrome Finish | Metric 12-Роїпї Tether-Ready 
7 А in to 5 in Rounded 15° Offset Standard Pouch Klein Tools 2DGC6 Satin Finish 
9 Yinto%4in Rounded 15 ° Offset Standard Pouch Klein Tools 2DGC7 5 5 Canvas 
14 ¥%into1 “in Rounded 15° Offset Standard Pouch Klein Tools 2DGC8 15 7mmto32mm Rounded 15° 15° Offset Standard Pouch Proto 24AJ86 
Satin Finish . . Metric 12-Point Nonsparking 
4 TAeinto 8 іп Rounded 15% 15 ° Flexible Standard Canvas Pouch Proto ТАКМ5 Natural Finish 
8mmto22mm Rounded 15° 15° Offset Standard Tool Roll Атрсо  4RNZ7 
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14 бттїо 19 тт Rounded 15° 
14 7mmto20mm Rounded 15° 
15 8mmto22mm Rounded 15° 


ffset Stubby ^ Tool Roll Proto 220Н27 

ffset Long Tool Roll Proto 449Р04 

ffset Standard Storage Rack SK Tools. 120213 17 7mmto27mm Rounded 15? 15° Offset Standa о 
anvas 


18 4mmto24 mm Rounded 15° 15° Offset Long Pouch Proto 449Р52 
18 7mmto24mm Rounded 15° 15° Offset Standard Foam Tray Proto 540619 


15 7mmto32mm Rounded 15° 15° Offset Long mE Proto 449Р54 


d  ToolRoll Westward 4PL91 


1-800-GRAINGER (472-4643) Combination Wrench Sets 
Combination Wrench Sets SK Wi Мега wiswa КЕБІН «Wee 
Opening Wrench Opening Wrench 

No. of Range of Opening Angle Length Container Item No. of Range of Opening Angle Length Container Item 

Tools Неаб Sizes Type (Deg.) Head Style Type Brand No. Tools Head Sizes Type (Deg.) Head Style ite Brand No. 

Metric 12-Point о o anvas 

Black Oxide Finish 17 7mmto24mm Rounded 15 15° Offset Long Pouch Proto 449Р03 
6 8mmioizmm Rounded 15° 15° Offset Long  ToolRoll — Proto 449894 47 7mm to.27mm Rounded 15° 15° Offset EX? ^ ToolRol Westward 3XU46 
15 7ттіо21 тт Rounded 15% 15° Offset Long рос, Proto 449052 {9 бту 24mm Rounded 15° 15° Offset Long Too Roll SK Tools 21A246 
19 6mmto24mm Rounded 15° 15° Offset Standard Pouch Westward 540610 19 бттїо 24 тт Rounded 15? 15° Offset Standard Storage Rack SK Tools 21A264 

Chrome Finish 23 8ттіо 32 тт Rounded 15° 15° Offset Standard Tool Roll SK Tools 21A265 
5 10mmto 24mm Rounded 15? 15° Offset Long Tray SK Tools 21A248 Satin Finish 
6 25mmto 32mm Rounded 15° 15 ° Offset Standard one. SK Tools 21A266 6 8mmto14mm Speed 45° 15° Offset Standard Tool Roll Westward 4YR28 
9 7mmto15mm Rounded 15° 15° Offset Long Pouch Proto 449Р07 y Canvas 
9 0mmioi8mm Rounded 15° 15° Offset Long Tool Roll Proto  449P08 8 7mmtoi5mm Rounded 15° 15° Offset Long Pouch Proto 449P57 
10 10mmto 19 тт Rounded 15? 15° Offset Stubby Storage Rack SK Tools 21А268 o o anvas 
ii 7mmtoi9mm Rounded 15° 15° Offset Long Tool Roll Proto 449P05 10 10 ттіо 19 тт Rounded 15° 15° Offset Long ^ Pouch Proto 449Р56 
12 _ 8mm to 19 тт Rounded 15°  15?0ffset Long Tray SK Tools 21A247 12 20 mm to 32 mm Rounded 15° 15 ° Offset Standard — Pouch Westward 540004 
12 20 mm to 32 mm Rounded 15? 15% Offset Standard Pouch Westward 54DF94 14 6mmto19mm Rounded 15? 15° Offset Standard pouch Westward 54DG03 
14 6mmioi9mm Rounded 15° 15 ° Offset_Standard Pouch Westward 54DF93 o o anvas 
14 bmmioigmm Rounded 15r 15 Offset Standard — Pouch Westward 54DF99 18 Тттіо21 тт Rounded 15" "Offset Long ру Proto ASP ES 

1590 
15*0 


H Мега таяр © GearWrencn S2:::::5^ SK? STANEV 
Ratcheting Combination Wrench Sets 


a Alloy steel material Multiple head sizes for use with a range of fasteners. Gear SAE, 
= *15? Opening angle mechanism allows the wrench to rotate freely in one direction 12-Point 
except where noted without removing and repositioning the wrench. 1WNC1 
Wrench 
No. of Rangeof Opening Length Container Item 
Tools Head Sizes Туре Head Style Reversing Туре Brand No. 
SAE & Metric 12-Point 
Chrome Finish 
Jie in to 96 Wrench 
10 in, 8 mm Hex 0° Standard Standart No ool Roll Westward 1LCF4 No.of  Rangeof Opening Length Container Item 
to 14 mm Tools — Head Sizes Type Head Style Reversing Type Brand No. 
SAE 12-Point Metric 12-Point 
Black Chrome Finish 5 Black Chrome Finish 
8  Vinto34in Rounded 0° Flexible Standart Yes ool Rol Proto 220,41 10 mm to o 
8  Yiinto?4in Rounded 15 ° Offset Standard Yes ool Roll Westward 34D994 10 19 mm Rounded0" Standard Standard — No Too! Roll Proto — 1WNBB 
9 into% іп Rounded 0° Standard Standard No Foam Tray Proto — 54JG11 12 8mm to 19 mm Rounded 15 ° Offset Standard — Yes Tool Roll Westward 340993 
9 into% іп Rounded 0° Standard Standar No ool Rol Proto 1\\/МВ7 12 8mmto 19 mmRounded 0? Flexible Standard — Yes Tool Roll Proto 22DJ42 
9  into?iin Rounded 15? Offset Stubby Yes ool Rol Proto — 22DJ39 13 6mmto 19 mm Rounded 15° Offset Stubby ^ Yes Tool Roll Proto 220.40 
9  9&into?4in Rounded 15 ° Offset Standard Yes Foam Tray Proto 540612 13 7mmto 19 тт Rounded 15 ° Offset Standard Yes — Foam Tray Ргоїо 540614 
9 еп to%in Rounded 15 ° Offset Standard Yes ool Rol Proto 1WNB9 13 7mmto 19 mm Rounded 15 20 se Standard Yes Tool Roll Proto TN 
5» in to ° 22 6mm to 36 mm Rounded 15 ° Offset Standard Yes — Foam Tray — Proto 54JG15 
20 Е Yo in Rounded, 157107561; Standar Yes. Foar Tray Proto. 550619 ЕУ 6 mm to 36 mm Rounded 15 ° Offset Standard — Yes — ToolRoll — Proto — 1WNC3 
5» in to o hrome Finish 
ы F 1 Hin Rounded 15° Offset Standard Yes 001 Rol Proto 1WNC1 78mm to 17 mmRounded0° StandardStandard Мо B Westward —6XZ89 
rome Finis 10 mm to o anvas 
7 ¥into%in Rounded 15° Offset Standard No None STANLEY 38WF39 7 18 mm Hex 15° Offset Standard юм Boch Proto ЗЗНЕ20 
7 Y¥into%in Rounded 0° Standard Standart No Storage SK Tools 36XK84 7 E Rounded 0° Standard Standard Мо Pouch Westward 54DG25 
7 |! Tnm Rounded 0° Standard Standard | Мо Pouch Westward 54DG23 8 8mmtoí8mm Hex 15% Ойбе Standard Yes ‘Storage Proto _ ЗЗНЕ21 
8 Y іпїо ў іп Rounded 0? Standard Stubby Yes Pouch Westward 54DG30 8 8mmto 19 mm Rounded 0° Standard Long No Rack Westward 11003 
8 546 into іп Rounded 0° Standard s No Storage Westward 1LCC9 8 8mm to 19 mm Rounded 15 10е Standard — Yes M = Westward 1LCE4 
2-21 180° 9 Canvas 12 8mmto19mmRounded gj, Standard Мо гар Gearwrench 702296 
8 Hein to % in Rounded Flexible Standard No Pouch Westward 352115 12 8тт to 19 mm Rounded0° Standard Standard Мо Tool Rol Proto 220,44 
8  S^sinto іп Rounded 0° Standard Standart No Storage Westward 1LCC7 12 _8 mm to 19 mm Roundedo Standard Stubby Yes kouch. Westward 540631 
TEREE ae Storage 12 8mmto 19 тт Style 0° Standard Standard Мо Een Westward 20PH18 
8 = Шш is in Rounded 0 bes a No Rac LI ward 11606 13 6mmto 19 mm Rounded 15 ° Offset Standard —Yes Tool Rol Proto — 22DJ48 
8  Ywinto?4in Rounded 15 ° Offset Standart No Tra earwrench 703A02 157 
9  95into34in Rounded 15° Offset Standar Yes Tool Roll ^ Proto 220.46 14 бтт-19 тт Нех standard Standard Yes Tool Rol Proto 610173 
; ; 15° 15 6mm to 20 mm Rounded0° Standard Standard Мо Pouch Westward 540624 
П Win-9iin Hex Standard Standard Yes 001 Rol Proto 610175 16 8mmto25 mm Rounded 15° Offset Standard Yes Тоо Roll Westward 20РН22 
13 Yinto1in Rounded 0° Standard Standart No Storage Westward 20РН05 17 7mm to 24 mm Rounded 0° Standard ЕН Мо Pouch Westward 540627 
13 sinto in Rounded 0° Flexible Standard No Pouch Westward 54DG28 17 8mm to 25 mm Rounded 0° Flexible Standard Мо Pouch Westward 540029 
13 Ув into 1in Rounded 15% Offset Standard Yes Pouch Westward 54DG32 17 8mm 10 25 mm Rounded 15 ° Offset Standard — Yes Pouch Westward 540033 
: : Г 
14 An 01 in Rounded D Standard Standar No оо Rol roto 220.43 20 6mm-32mm Hex o arg Standar Yes Tool Rol Proto  61UL72 
15 Yinto1in Rounded 0° Standard Long No ouch Westward 54DG26 22 6mm to 36 mm Rounded 15 ° Offset Standard — Yes Tool Roll Proto — 22DJ47 
15  "intoiin Rounded 0° Standard Standard No Pouch Westward 54DG22 Nickel Chrome Finish 
18 Yin-1%in Нех SLM Standar Yes ool Roll Proto 610174 4 ШШШ Hex 0° Standard Standar Yes Pouch Мега 26VR47 * 
7/5» in to о 11 8 ттїо 19 тт Нех 0° Standard Standar Үвѕ Pouch Wera 261851 * 
is m 1% п = 15 ° Offset Standar Yes ool Во! Proto 220.45 Satin Finish н 
іске! Chrome Finis! o torage 
4 Yeinto%in Hex 0° Standard Standar Yes Pouch Wera 26VR48* 7 8mm to 18 mm Rounded0° Standard Standar No Rack Westward 340939 
8  Yeinto?4in Hex 0° Standard Standar Yes Pouch Wera 261850 * Metric 12-Point Tether Ready 
Satin Finish Black Chrome Finish 
7 Эвіпіо%іп Rounded 0° Standard Standard No Storage Westward 34D938 10 T mm to Rounded 0° Standard Standar No Tool Roll Proto — 40JC80 
i A o Storage 13 7mmto19mm Нех 15° Offset Standard — Yes Tool Roll Proto — 40JD13 
7 ‘%sinto%in Rounded 15° Offset Standar Yes Rack Westward 34D991 Metric 6-Point 
SAE j2-Paint Tether! Ready Chrome Finish 5 
аск Chrome Finis! " torage 
9 sinto% іп Rounded 0° Standard Standar No Tool Roll Ргою 40,081 12 8 mm to 19 mm Rounded 0° Standard Standar No Rack SK Tools 36XK97 
9 гіпіо іп Rounded 15 ° Offset Standart Yes Tool Roll — Proto — 40JD03 * 0° Opening Angle 
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WESTWARD' e SK° 
STANEY) «f» MiBeta Samm. 


SAE, 12-Point, 


Combination Wrenches Tether-Ready 


24AJ74 
= 15° opening angle 
= Alloy steel material, nonsparking wrenches are aluminum bronze material 
Box end for full grip around fastener head. Open end for access to fastener from either the top or the side. 
Overall Opening Item Overall Opening Item Overall Opening Item 
Head Size Length Type Head Brand No. Head Size Length Type Head Brand No. Head Size Length Type Head Brand No. 
SAE, 12-Point Box End Te 25%" ^ Rounded 15 ° Offset Westward 54ВҮ99 Metric, 12-Point Box End 
Black Oxide Finish Tw 28' Hex 15% Offset Proto 426D94 Black Oxide Finish 
Ae" 6%" Rounded 15 ° Offset Westward 1ЕҮН2 2 25%” Rounded 15? Offset Westward 548201 24 mm 13" Нех 15 ° Offset Proto 449031 
TAs" T Hex 15° Offset Proto 1ALH9 2 28' Hex 15° Offset Proto 426D95 30 mm 1594 Hex 15° Offset Proto 449N35 
у" 7" Rounded 15 ° Offset Westward 1ЕҮНЗ 26" 26%" Rounded 15 ° Offset Westward 548203 Chrome Finish 
V TR Hex 15° Offset Proto TALKO 2316" 2696 Rounded 15? Offset Westward 548204 10 mm 6%" Rounded 15? Offset Westward 36А225 
x 9% Rounded 15 ° Offset Westward — 1EYH7 2916" 29%" Hex 15° Offset Proto 1ALFO 24 mm 13 Hex 15 ° Offset Proto 449N62 
y 11" Hex _ 15 ° Offset Proto TALK4 2" 26%" Rounded 15? Offset Westward 548205 32 mm 16%" Rounded 15 ° Offset Westward 54ВҮ76 
Ж 1297 Hex 15° Offset Proto 1ALK6 2 297" Hex 15 ° Offset Proto 426096 34 mm 157" Hex 15 ° Offset Proto 483J45 
UT 12%" Rounded 15° Offset Westward — 1EYJ1 238 27/7 Rounded 15? Offset Westward 54RZ06 36 mm 1578 Hex 15° Offset_ Proto 483.46 
Ти" 1572" Rounded 15 ° Offset Westward 1EYJ4 2%" 31%" Hex 15° Offset Proto 1ALF2 Satin Finish 
ТИ" 1576" Hex _ 15 ° Offset Proto 449838 20" 27%" Rounded 15 ° Offset Westward 548207 7 mm БИ” Hex 15° Offset Proto 24AJ87 
ТИ" 16%" Rounded 15 ° Offset Westward — 1EYJ5 20" 31 Hex 15° Offset Proto 1ALF3 8 mm 598 Hex 15 ° Offset Proto 24AJ88 
ША 16%" Rounded 15 ° Offset Proto 449N39 2916" 27/7 Rounded 15 ° Offset Westward 548208 10 тт 6" Hex 15° Offset Proto 24AJ89 
Ths 17%" Rounded 15° Offset Proto 449N40 PALTA 2994 Rounded 15 ° Offset Proto 4MWJ3 10 mm 6" Hex — 15? Offset Proto 449P09 
19e 1894 Rounded 15 ° Offset Westward 548736 298 27%" Rounded 15 ° Offset Westward 548709 11 тт [a Hex 15° Offset Proto 1ALMS 
1%" 1877 Rounded 15 ° Offset Proto 1GG03 234 28%" Rounded 15 ° Offset Westward 548710 12mm TW. Hex 15^ Offset Proto 24AJ90 
1% 18%" Rounded 15 ° Offset Westward 548237 SAE, 12-Point Box End, Nonsparking 13 mm 8 Hex 15° Offset_ Proto 1ALM7 
17е" 197" Rounded 15 ° Offset Proto 16602 Natural Finish 14 mm 598 Hex 15° Offset Proto 449P13 
Ii 19% Rounded 15 ° Offset Westward 548738 Ae. 64 Rounded 15° Offset Ampco | 5ММ06 14mm 8% Hex 15° Offset Proto 24AJ01 
TW 19% Rounded 15 ° Offset Westward 548739 y 7%" Rounded 15 ° Offset Ampco 40617 16 mm 9 Hex 15^ Offset Proto 24AJ02 
10" 20" Rounded 15? Offset Proto 1ALL2 Ae 8 Rounded 15? Offset Ampco 4DC18 17 mm 10%" Hex 15° Offset Proto 449P17 
19e 207" Hex 15° Offset Proto 483J36 ys 8% Rounded 15° Offset Ampco 40019 18 тт 10%” Hex 15° Offset Proto 24AJ93 
1%" 2234 Rounded 15 ° Offset Westward 548740 Ve" 94" Rounded 15° Offset Ampco — 5MM07 19 mm (М Hex 15° Offset_ Proto 1ALNS3 
1%" 23" Rounded 15 ° Offset Proto 16601 EZ 1094 Rounded 15 ° Offset Ampco 4DC20 20 mm TU Hex 15° Offset Proto 24AJ04 
148 25" Hex 15° Offset Proto 1GF97 Ж 11% Rounded 15° Offset Ampco 406021 22mm 12/” Hex 15° Offset Proto 24AJ95 
176" 2574" ^ Rounded 15 ° Offset Westward 548744 THe" 917 Rounded 15° Offset Ampco 5ММ08 24mm 13" Hex 15° Offset Proto 449P28 
1%" 28" Hex 15° Offset Proto 1GF96 T 14" Rounded 15? Offset Ampco 4DC22 24 mm 137" Нех 15° Ойѕеї Proto 24АЈ96 
2" 2534 Rounded 15 ° Offset Westward 548745 Ts 14" Rounded 15° Offset Ampco 5ММ09 26 mm 1431" Hex 15° Offset Proto 24AJ07 
2" 28" Hex 15° Offset_ Proto 1GF95 1%" 1594 Rounded 15 ° Offset Ampco 40623 27 тт 15" Hex 15 ° Offset Proto 449P29 
21946" 34' Rounded 15 ° Offset Proto 4MWJ8 TW" 17 Rounded 15? Offset Ampco 5ММ10 28mm 15%" Hex 15° Offset Proto 24AJ98 
3" 34 Rounded 15 ° Offset Proto 4MWJ9 TAs" 17" Rounded 15 ° Offset Ampco 48М78 29 mm 1531" Hex 15 ° Offset Proto 24AJ99 
Chrome Finish 176" 19" Rounded 15? Offset Ampco 4RPA1 30 mm 1594 Hex 15° Offset Proto 24AK01 
As" бу" Rounded 15 ° Offset Westward 364209 iw 19" Rounded 15 ° Offset_ Ampco ARPA2 30 mm 16/4 ^ Rounded 15% Offset Westward 548720 
As" T Hex 15° Offset Proto 426D68 198 2094 Rounded 15 ° Offset Ampco ДВРАЗ 32 тт 167" Hex 15 ° Ойѕеї Proto 24AK02 
y T Rounded 15 ° Offset Westward 36А210 11%6 2297 Rounded 15 Offset Ampco 460046 36 mm 197" Hex 15 ° Offset Proto TALP6 
в" TV Rounded 15 ° Offset Westward 36Ү211 1Ж' 2234 ^ Rounded 15° Offset Ampco 21ХМ/07 36 mm 19%" Rounded 15 ° Offset Westward 548223 
y 994 Rounded 15 ° Offset Westward 36Ү214 159g 2234 Rounded 15° Offset Ampco 21ХМ/06 41 mm 2297 Rounded 15% Offset Westward 548724 
A 11" Hex 15° Offset Proto 426085 2 2234  —Rounded 15 ° Offset Ampco 4RPA6 41 mm 23" Rounded 15 ° Offset Proto 1ALP7 
We" 12%" Rounded 15 ° Offset Westward 36А217 27" 2297 _ Rounded 15 ° Offset Ampco 21ХМ/09 46 тт 2478" Rounded 15 ° Offset Westward 548225 
1946" 19 Hex 159 Proto A49N66 SAE, 12-Point Box End, Tether Included 46 mm 25" Hex 15° Offset Proto 1ALP8 
Standard Satin Finish 55 mm 26%” Rounded 15% Offset Westward 548727 
1e 14%" Rounded 15? Offset Westward 36А219 Val 8 Hex 15° Offset Proto 24AJ74 55 mm 289 Hex 15° Offset Proto 4MWL1 
тие 147%" Hex ТЕ” Proto 449464. Ye" 89r Hex 15° Offset Proto 24AJ75 60 mm 274” Rounded 15 Offset Westward 54RZ28 
$ 2 Standard Ww gy Hex  15^?0ffset Proto  24А/76 60mm 29%: Hex — 15?0ffset Proto — 4MWL2 
TH 1594 Rounded 15 ° Offset Westward 36А220 Vie" 1077 Hex  15?0ffset Proto 24AJ77 65 mm 2931" Нех 15° Offset_ Proto 4MWL3 
10" 1578 Hex 15 ° Offset Proto 449N92 y Ti^ Hex 15° Offset Proto 24AJ78 70 mm 29%" Hex 15% Offset Proto 4MWL4 
iw 1694 Rounded 15° Offset Westward 36A221 Her 12" Hex 15° Offset Proto 24AJ79 Metric, 12-Point Box End, Nonsparking 
Ти" 16%" Hex 15 ° Offset Proto 449N65 7E 12/7 Hex  15?0ffset Proto 24AJ80 Natural Finish 
1916" 179€ Rounded 15? Offset Proto 483.48 Тӯ" 167" Hex 15 ° Offset Proto 24AJ85 10 mm 614 Rounded 15° Offset Ampco _ 4RNY1 
т" 19%" Rounded 15? Offset SK Tools 21А376 SAE, 6-Point Box End 13 mm 8%" Rounded 15° Offset Ampco — 4RNY4 
10" 20%" Rounded 15° Offset STANLEY 38WF13 — Chrome Finish 17mm 9/7 Rounded 15° Offset Ampco ^ 4RNY8 
Nickel Chrome Finish As 6%" Rounded 15° Offset Westward 36А275 19 тт 1094 Rounded 15° Offset Ampco  4RNZ1 
Ii 19%" Rounded 15? Offset Proto 483J50 y» T Rounded 15 ° Offset Westward 36Ү276 24mm 97" Rounded 15° Offset Ampco | 4НМ273 
15%" 20/4 Rounded 15? Offset Proto 483J53 Ae БУ" Hex 15° Offset Proto 449N80 2/ mm 14" Rounded 15 ° Offset Ampco 4RNZ4 
Satin Finish Ae 7%" Rounded 15° Offset Westward 36A277 32mm 16%”  Rounded 15° Offset Ampco 4RNZ6 
As" БИ" Hex 15° Offset Proto 1AKW2 yx 9%” Rounded 15 ° Offset Westward 36A280 36 mm 1894 Rounded 15° Offset Ampco 490№68 
38 6 Hex 15 ° Offset Proto 449P11 yr 11" Hex 15° Offset Proto 220691 38mm 18%” Rounded 15° Offset Ampco 490069 
Ae" T Hex 15° Offset Proto 24AJ73 Yer 12%" Rounded 15 ° Offset Westward 36А283 41mm 20%”  Rounded 15° Offset Ampco 490М70 
V 8 Hex 15° Offset Proto 1AKW6 1946" 1278 Hex 15° Offset Proto 449N87 Metric, 6-Point Box End 
эв" 7%" Rounded 15 ° Offset Westward 36A178 The" 14%" Rounded 15 ° Offset Westward 36A285 Chrome Finish 
Ae" 87" Hex 15° Offset Proto 449P19 1/6 14% Hex 15° Offset Proto 449N90 7 mm 574 Rounded 15? Offset Westward 36A288 
yr Оу" Hex 15 ° Offset Proto 449P23 1 1594 Rounded 15 ° Offset Westward 364286 8mm 5%" Rounded 15 ° Offset Westward 36А289 
Tg" 1014 Hex 15° Offset Proto 449P25 Tw 1578 Hex 15% Offset Proto 449N91 10 mm би" Hex 15° Offset Proto 449N74 
y 994 Rounded 15% Offset Westward 36А181 Tw 16%” Rounded 15 ° Offset Westward 36А287 10 mm 6/4 ^ Rounded 15 ° Offset Westward 36Ү291 
x 11: Hex 15 ° Offset Proto ЛАКХ0 TW 1678 Hex  15?0ffset Proto 449N94 13 mm T Rounded 15 ° Offset Westward 36A294 
Re 129 Hex 15° Offset Proto 1AKX2 Satin Finish 13 mm 8 Hex 15 ° Offset Proto 220075 
Tg" 12%" Rounded 15 ° Offset Westward 36A184 Ae 8” Hex 15% Offset Proto 449P20 14mm TV; Rounded 15 ° Offset Westward 36А295 
15/6" 1278 Hex — 15^ Offset Proto 449P32 yr 11" Hex  15?0ffset Proto 1ALW8 15mm 7%" Rounded 15 ° Offset Westward 36А296 
Tg" 13W Hex 15 ° Offset Proto 24AJ81 1%" 15%" Hex 15 ° Offset Proto 449P39 17 mm 84 ^ Rounded 15 ° Offset Westward 36А298 
T 14" Hex 15° Offset Proto 245182 SAE, Spline Box End 17 тт 10% Hex 15° Offset Proto 44979 
Ye 157" Hex 15° Offset Proto 24AJ83 Chrome Finish 19 mm 9%” Rounded 15 ° Offset Westward 36А301 
Ту" 1594 Rounded 15 ° Offset Westward 36A187 He" 57" Rounded 15 ° Offset Westward 33М577 19 mm 11" Hex 15° Offset Proto 220681 
T% 1579 Hex 15% Offset Proto 24AJ84 yw БУ" Hex 15° Offset Proto 2KGK5 Satin Finish 
TW 1694 Rounded 15 ° Offset Westward | 36A188 E 5%" Rounded 15 ° Offset Westward 33М578 4mm 3 Rounded 15° Offset Facom 361914 
ти" 16 Hex 15° Offset Proto 449P42 Ae 6%" Rounded 15° Offset Westward 33М579 10 тт 6" Hex 15° Offset Proto 449P10 
The 1798 Hex 15° Offset Proto 449P44 Ae" T Hex 15° Offset Proto 2KGK7 13mm 8 Hex 15° Offset Proto TAMC8 
16" 1894 ^ Rounded 15 ° Offset Westward 54RY95 V 6%" Rounded 15? Offset Westward 33M580 Metric, Spline Box End 
1%" 18%" Rounded 15? Offset Proto 1AKX9 y» TR Hex  15?0ffset Proto 2KGK8 Chrome Finish 
1% 18/7 Rounded 15? Offset Westward 1ЕҮҒА Ae 5%" Hex 15° Offset Proto 449N82 8mm 4%” Rounded 15° Offset Beta 36HV14 
176" 19%  Rounded 15 ° Offset Proto ТАССО He" 797 Rounded 15 ° Offset Westward 33М581 10 тт 536 Rounded 15° Offset Beta 36HV15 
TAs" 1977 Rounded 15 ° Offset Westward 1EYF5 H" 84 Rounded 15 ° Offset Westward 33М582 10 mm 5%" Rounded 15 ° Offset Westward 33M588 
10" 19/7 Rounded 15 ° Offset Westward — 1EYF6 Ув" 9%" Hex 15° Offset Proto 449N84 13 mm 6%” Rounded 15° Offset — Beta 36HV18 
Ty" 20%" Rounded 15° Offset Proto 1ALC1 Tg" 8%" Rounded 15 ° Offset Westward 33М583 13 mm 67; Rounded 15 ° Offset Westward 33М591 
1% 21%" Rounded 15° Offset Westward — 1EYF7 Tie" 1097 Hex 15° Offset Proto 449М86 17 mm 84 Rounded 15° Offset Beta 36HV21 
1% 23" Rounded 15? Offset Proto 1ALC2 x 9%" Rounded 15 ° Offset Westward 33М584 17 mm 8%" Rounded 15 ° Offset Westward 33М594 
THe" 23" Hex 15° Offset Proto 426D91 EZ 11" Hex 15 ° Offset Proto 2KGL3 19 mm 9%" Rounded 15° Offset Beta 36HV22 
1% 25" Hex 15° Offset Proto 426D92 Жж 127 Hex 15° Offset Proto 196589 30 mm 15%" Hex _ 15 ° Offset Ргоїо 449888 
THe 25" Hex 15° Ойѕеї Proto 426093 16" 12% Hex  15?0ffset Proto 449N89 
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(WESTWARD SK: €) -омлнотоо! =: 
Ratcheting Combination Wrenches 


= Alloy steel material Box end with gear mechanism for rotation without 
= 15? opening angle removing and repositioning the wrench. Open end 


SAE 6-Point, Rounded Opening 


36XK77 
for access to fastener from either the top or the side. 
Head Overall Item Head Overall Item Head Overall Item 
Size Length Head Reversing Brand No. Size Length Head Reversing Brand No. Size Length Head Reversing Brand No. 
SAE 12-Point , Hex Opening Type SAE 12-Point , Speed Style Opening Type 16mm 84 0° Standard No Westward 54PN56 
Chrome Finish Chrome Finish 17mm 478" 0° Standard No Westward 54PP30 
VA 5' 0° Standard No Proto 22DH70 Ae 672" 0° Standard No Jonard Tools 160674 17mm 84 0° Ѕїапдага No Westward 54PN57 
Ww 5 15? Offse Yes Proto 22DH29 v" 67" 0° Standard No Jonard Tools 232416 17mm 84 15° Offset Yes Westward 54РР55 
yw 5%" 0° Standard No Proto 22DH71 SAE 6-Point, Rounded Opening Type 17mm 1034"  0?Standard No Westward 54РМ98 
yw 572" 15° Offse Yes Proto 22DH31 Chrome Finish 18mm 9%"  0?Standard No Westward 54РМ58 
38 6' 0° Standard No Proto 22DH73 % 6%”  0?Standard Мо SK Tools — 36XK77 18mm  9W' 15° Offset Yes Westward 54PP56 
A" Ву"  15*^0ffse Yes Proto 22DH33 7e 778" 0° Ѕїапдага № SK Tools — 36XK78 19mm 9%  0?Standard No Westward 54PN59 
7А" 672" 0° Standard № Ргоїо 22DH74 V 77 0?Standard No SK Tools 36ХК79 19mm 994 15° Offset Yes Westward 54PP57 
7 672"  15*Offse Yes Proto 22DH34 Ae" 8% 0° Ѕїапдага No SK Tools — 36XK80 19mm 11" 0? Flexible No Westward 1LCN9 
V 7" 0%5іалдага No Proto 22DH75 A" 9% 0° Standard No SK Tools — 36XK81 19mm 12" 0° Standard No Westward 54PP01 
y 7" 15° Offse Yes Proto 22DH35 Ye" — 10' 0° Standard No SK Tools — 36XK82 22mm 11%"  0?Standard No Westward 54PN62 
jw 772" 0° Ѕїапдага No Proto 22DH76 y» 117 0% Standard Мо SKTools — 36XK83 24 mm 13"  0?Standard No Westward 54PN63 
yw 7/ 15% Offse Yes Proto 22DH36 SAE Spline, Hex Opening Type 24 mm 13" 15 ° Offset Yes Westward 54PP61 
yg 8И”  0?Standard No Proto 22DH77 Black Chrome Finish 24 mm 14 0° Standard No Westward 54PP05 
%” 8И”  15*^0ffse Yes Proto 22DH37 y 5 15 ° Offse No Proto 1TEL1 27 mm 14" 0° Standard No Westward 54PN65 
Ye" — 894 0° Standard No Proto 22DH78 yy" 5" 15 ° Offse Yes Proto 1XDD9 30mm 15%  0?Standard No Westward 54PN66 
TAs" 8%" 15 ° Offse Yes Proto 22DH38 Ae 57"  15*Offsel Yes Proto 1XDE2 32mm 1634 0% Standard No Westward 54PN67 
%” 9%” 0° Standard No Proto 22DH79 %” 67" 15° Ое No Proto 1ТЕ14 36mm 19%  0?Standard No Westward 54PN69 
%” 9%”  15*?0ffse Yes Proto 22DH39 %”  6W 15° Ое Yes Proto 1XDE4 46mm 25%  0*Standard No Westward 54PN71 
Her 11%" 15° Offse Yes Proto 22DH40 Jie 57" 15? Flexible No Proto 220,121 Metric 6-Point, Rounded Opening Type 
V 11%" 0° Standard No Proto 22DH81 Jie 67"  15*Offsel No Proto 1ТЕ15 Chrome Finish 
7 TW 15° 0ffse Yes Proto 22DH41 Ив 67" 15° Offsel Yes Proto 1XDE5 8mm 6%” 0% Standard Мо SK Tools 36ХК85 
лв" 1294 0° Standard No Proto 22DH82 y 6" 15 ° Flexible No Proto 22DJ22 9 mm 6%” 0% Standard Мо SK Tools 36ХК86 
Яв 1294 15 ° Offse Yes Proto 22DH42 y T 15 ° Offse No Proto 1TEL6 10 тт 6% 0° Ѕїапдага No SK Tools 36XK87 
1 129 0° Standard No Proto 22DH83 y 7" 15%0йбе Yes Proto 1XDE6 11 тт 7%"  0*Standard No SK Tools 36ХК88 
T 1294" 15% Offse Yes Proto 22DH43 Ae 47"  15*Offse Yes Proto 22DJ02 12mm 7 0° Ѕїапдага No SK Tools 36ХК89 
1/6 14W' 15% Ойѕе Yes Proto 22DH44 ji бу" 15? Flexible No Proto 22DJ23 13 тт 7% 0%5іапдага No SK Tools 36XK90 
ilW' 159 15% Offse Yes Proto 22DH45 A 77"  15*Offsel No Proto 1TEL7 15mm 9 0? Standard No SK Tools 36XK92 
TW 1694 15 ° ОНѕе Yes Proto 22DH46 He" 7W 15 ° Ое Yes Proto 1XDE7 17 mm 10'  0*Standard No X SKTools 36XK94 
1W 19W' 15 ° ОНѕе Yes Proto 22DH47 yx 87" 15° Ое No Proto 1TEL8 18 тт 1077  0*Standard No X SKTools 36XK95 
SAE 12-Point , Rounded Opening Type 56 8W 15°0ffse Yes Proto TXDE8 Metric Spline, Hex Opening Type 
Chrome Finish Ye" 8%" 15 ° Offse No Proto 1TEL9 Black Chrome Finish 
W' 475 0° Standard No Westward _ 54РМ21 "Ag 8%" 15 ° Offsel Yes Proto 1XDE9 8mm 55  15"?0ffse No Proto 190509 
He" 5%" 0° Standard No Westward — 54PN23 6 Бу" 15° Offse' Yes Proto 22DJ05 8mm Бу" 15" Offse’ Yes Proto — 1XD63 
Ae Бу"  15"Offse Yes Westward — 54PP33 $4 87" 15*Flxible No Proto 22DJ26 10 тт  5W' 15?Flexble Шо Proto — 22DJ29 
%' 6%" 0° Standard No Westward 54PN25 y 9W 15 ° Ое No Proto 1TEP1 Ттт 6%"  15^0ffse Yes Proto 1Х066 
A" 6ув  15^0ffse Yes Westward —54PP35 3" 9%” 15° Offse Yes Proto 1XDF1 12mm 6% 15*0ffse Yes Proto — 1XDG7 
A" 672" 0° Flexible No Westward 11СР6 16" 11%" 15 ° Offse Yes Proto 1XDF2 13 mm 6 15 ° Flexible No Proto 220432 
E T'  Q0?Standard No Westward 54PN77 Ж 110" 15% Offset Мо Proto 196598 14mm  7W  15*0ffse Yes Proto — 1XDG9 
re 4" 0° Standard No Westward 54РР15 78° 110" 15?0ffse Үвѕ Ргоїо 1XDF3 17mm 8%  15*?0ffse No Proto 1XDD5 
7л" 672" 0° Standard № Westward 54РМ26 16" 1294 15 ° Offse No Proto 196597 17mm 8%  15*0ffse Yes Proto — 1TXDH3 
7w 672" 1520856 Үв5 Westward — 54PP36 146 1294 15 ° Offse Yes Proto 1XDF4 18 тт  9W'  15*0ffse Yes Proto — TXDH4 
Ae T 0° Flexible No Westward 11СР7 l 1294 15% Offse Yes Proto 1XDF5 21mm 11%"  15*0ffse Yes Proto — TXDH6 
A" 7% 0° Standard No Westward 54PN78 176 1447 15 ° Ойѕе Үеѕ Proto 1XDF6 22mm 11%  15*0ffse Yes Proto — 1XDH7 
ve" 478 0° Standard No Westward 54PP16 ilW' 157” 15° Offse Yes Proto 1XDF7 24mm 12%  15*0ffse Yes Proto — TXDH8 
Ww T'  Q0?Standard No Westward 54РМ27 ТИ” 163" 159 Offse Yes Proto 1XDF8 27mm 14 15 ° Offse Yes Proto — 1TXDH9 
Ww T 15 ? Offse Yes Westward — 54PP37 1/7 199 15% Offse Yes Proto 1XDF9 30mm 15% 15? Offse Yes Proto — 1XDJ1 
Ww 8" 0° Flexible No Westward 11СР8 SAE Spline Tether-Ready , Hex Opening Type 32mm 1694 15° Offse Yes Proto — 1XDJ2 
ў" 8% 0° Standard No Westward 54РМ79 Black Chrome Finish 36mm 19%" 15° Ое Yes Proto — 1XDJ4 
ji 4%  0?Standard No Westward — 54PP17 He" 5i  15*Offsel Yes Proto 34GP18 Chrome Finish 
Ae 7/7 0° Standard No Westward 54РМ28 %” 6% 15° Offse No Proto 34GP28 7 mm БУ”  15*0ffse Yes Proto 220Н49 
Ae 7%"  15*0ffse Yes Westward — 54PP38 Jie 67"  15*Offsel No Proto 34GP29 8mm 5%"  15*0ffse No Proto 220Н84 
Ae" 87" 0° Flexible No Westward — 1LCP9 Jie 67"  15*Offsel Yes Proto 34GP20 8mm 5%" 15% Ойѕе Yes Proto 220Н50 
ji 978 0° Standard No Westward 54РМ80 y T' 15° Ойѕе No Proto 34GP30 10mm 67"  15*0ffse No Proto 220Н86 
%” 8%" 0° Standard No Westward 54РМ29 y T 15%0йбе Yes Proto 34GP21 10mm 6%"  15*0ffse Yes Proto 220Н52 
%” 8%" 15° Ое Yes Westward 54РР39 Ji 770"  15*Offse No Proto 34GP31 Timm 6/7  15*0ffse Yes Proto 220Н53 
%” 10% 0% Standard Мо Westward — 54PN81 Ji TW  15*Offsel Yes Proto 34GP22 12mm 6%  15*0ffse No Proto 220988 
Te 878 0° Standard No Westward — 54PN30 y  8W  15*O0ffse Yes Proto 34GP23 12mm 6%  15*0ffse Yes Proto 220Н54 
Te 84 15° Ойѕе Yes Westward 54РР40 140 8%" — 15*Offsel Yes Proto 34GP24 13 mm T 15 ° Offse’ No Proto 220Н89 
%” 5%” 0° Standard Мо Westward 54РР20 %” 9%" 15° Ое Мо Proto 34GP34 13 mm T 15 ° Ойѕе Yes Proto 220Н55 
%” 9%" 0% Standard Мо Westward — 54PN31 %” 954" 15° Ое Үеѕ Proto 34GP25 14 тт 7€ 15%0йбе No Proto 220Н90 
Yi" 995 15*0ffse Yes Westward —54PP41 Head Overall Item 16 тт 87"  15"0ffse Үеѕ Proto 220958 
y 1i 0° Flexible No Westward 11083 Size Length Head Reversing Brand No. 17mm 89 15? Offse No Proto — 22DH93 
y 12" 0% Standard No Westward —54PN83 Metric 12-Point , Rounded Opening Type 17mm 89 15? Offse Yes Proto — 22DH59 
ig 11%" 0° Standard No Westward —54PN32 Chrome Finish 18mm 94 15% Offse Yes Proto 220Н60 
Ж”  11W 0° Standard No Westward —54PN33 7mm 5%" 0° Standard No Westward 54PN47 19mm 9% 15? Offse No Proto — 22DH95 
78€ 110" 15*Offse Yes Westward —54PP43 8mm 5V 0° Standard No Westward 54PN48 19mm 9% 15? Offse Yes Proto — 22DH61 
ИЗ 137 0% Standard No Westward —54PN85 8mm 5%" 15° Offset Yes Westward 54PP46 22mm 117 15 ° Offse Yes Proto — 22DH63 
19g 137 0% Standard No Westward 54PN34 8mm 57%" 0° Standard No Westward 54PN89 24mm 1234 15% Offse Yes Proto 220Н64 
19g 13" 15? Offse Yes Westward 54РР44 10mm 3%" 0° Standard No Westward 54PP23 30mm 1594 15? Offse Yes Proto 22DH66 
39g — 14' 0° Standard No Westward 54РМ86 10mm 6%" 0° Standard No Westward 54PN50 36mm 197" 15% Offse Yes Proto 220Н69 
19g — 14' 0° Flexible No Westward 11086 10mm 6% 159? Offset Yes Westward 54PP48 Metric Tether-Ready Spline, Hex Opening Type 
12 13" 0% Standard № Westward 54РМ35 10mm 6 0° Flexible No Westward 1LCN3 Black Chrome Finish 
T 13 15*0ffse Yes Westward —54PP45 10 mm 7 0° Standard No Westward 54PN91 7mm 5%" 15? Ое Yes Proto 346Р04 
1⁄6" 14" 0° Standard No Westward 54PN36 iimm 6%" 0° Standard No Westward 54PN51 9mm 6 15 ? Offse Yes Proto 346Р06 
1й' 15%” 0° Ѕїапдага No Westward _ 54PN37 i?mm 634 0% Standard No Westward 54PN52 10 тт 66 15° Ойѕе № Proto 346Р35 
TV" 16%” 0° Ѕїапдага No Westward _ 54PN38 13mm  4VW 0° Standard No Westward 54PP26 10 тт 664  15*Offse Yes Proto 346Р07 
16" 18 0° Standard No Westward 54PN39 13mm 7" 0° Standard No Westward 54PN53 iimm 60" 15° Ойѕе № Proto 346Р36 
1%" 18" 0° Standard No Westward 54PN40 13 тт 7" 15 ° Offset Yes Westward 54PP51 13 mm T 15 ? Offse No Proto 346Р38 
106 19% 0?Standard No Westward 54РМ41 13 тт 8 0? Flexible No Westward 1LCN5 13 mm T 15 ? Offse Yes Proto 346Р10 
1/7 19%” 0% Standard No Westward 34Е325 13mm  89& 0% Standard No Westward 54PN94 15mm 7% 15° Offse Yes Proto 346Р12 
19 2258" 0° Standard No Westward 54РМ42 14mm  7W 0° Standard No Westward 54PN54 16 тт  8W' 15° Ойѕе № Proto 346Р41 
1%" 229 0° Standard No Westward —54PN43 14mm  7W 15° Offset Yes Westward 54PP52 16 тт  8W'  15*O0ffse Yes Proto 346Р13 
194 2478" 0° Standard No Westward 34Е328 15mm 77 0° Standard No Westward 54PN55 19mm 9% 15% Offse No Proto 346Р44 
TA 2598 0° Standard No Westward 34Е327 15mm 77 15° Offset Yes Westward 54PP53 19mm 9% 15° Offse Yes Proto 346Р16 
1й' 25% 0° Standard No Westward 54PN44 
2" 25%" 0° Standard No Westward 54РМ45 
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Details on page A1. 


SAE Single End 


KLEIN WESTWARD 12-Point, Insulated 
WESTWARD: dara me 
Wrench Sets 2-7. | Wrench Sets 
» Standard wrench length | А po material 
» Straight a " olralg | 
a 12-point box end i Enclosed head with gear 
» Alloy steel material y í Ё Ш кта d " 
Feature an enclosed head end that pa 4 Pen КОМАН а 
fits around the entire head of the 44; oe | : tion TAE removin e d 
fastener for a secure grip. A 15? head АЙДАЙ nN fen ihe PIS g 
" : > , . 
offset provides knuckle clearance 
while turning, and a 40? head offset Double Ended, No. of Range of Wrench Container Item 
am Tool Head Si: Head Length Style Ri i Т) Brand No. 
clears obstructions and reaches nuts Brae Double End; 1 2-Point Box End ea engin sty'e Reversing ype ran 0 
and bolts in tight spaces. Chrome Finish 
зр Б Vinto іл 0° Ѕїапдагі — Standart No Pouch Proto 1AKR2 
No. of Range of Container Item 5 Yainto%in __0°бїапбагй —Standar Yes Pouch Proto TUK89 
Tools Head Sizes Head Type Brand No. 5 7 mm to 17mm 0% Standard Stubby Yes Pouch Proto 1UK90 
Double End 6 8mmto19mm 0° Standard Standard No Canvas Pouch Westward 540035 
Black Oxide Finish : 5 7 ғ к^ in to 76 in 25 ° Offsel Standar Yes Wrench Roll Klein Tools 317Р6 
8 Js in to 1 йіп 15 ° Offset Pouch Proto 1AKP6 atin Finis 
Chrome Finish 8 38 in to 1 in 60 ° Offse! Standart No Pouch Proto 1AKP5 
7 sinto 1 іп 15° Offset Pouch Proto TAKP7 Double End, 12-Point Box End, 6-Point Box End 
Double End, Insulated Chrome Finish í 
Chrome Finish 5 Minto іп O° Standard Stubby No None Proto 40JC82 
11 6 тт їо 32mm 15% Offset Pouch Proto 40JD22 5 7mmto 17mm 0° Standard Stubby No Pouch Proto 41185 
11 6mmto32mm 15 ° Offset Pouch Proto 41181 7 7mmto21mm 25% Offse Standard Yes Pouch Proto 41182 
Satin Finish Double End, 12- Point Box End, 6-Point Box End, Tether Ready 
Жіп to 1 in, 6 o rome Finis! 
Е mm to 19 mm 40% Offset Canvas Pouch Westward 540000 7 Vein to 1 Yin 25 ° Offsel Standar Yes Pouch Proto 40JD31 
13 тюр 40° Offset Canvas Pouch Westward 540006 Rouble End, €-Point ponen 
14 ED 15° Offset Canvas Pouch Westward AYR23 =" - allis ula 25 ° Offse! Standar Yes Wrench Roll Klein Tools 317В1 
Va in to % in, ч Black Chrome Finish 
$ 14 " 6to 19mm 15° Offset Canvas Pouch Westward ane " 8 j п in to 1 ш n 1 s Standard Standar Yes Pouch Proto TWNC4 
ingle En ingle End, 12-Point Box End, Insulate 
Chrome Finish Chrome Finish | 
8 s in to % in 15 ° Offset Wrench Roll Wiha Tools 26Х334 6 %into% in 0% Standard — Standar Yes Molded Case Wiha Tools 26Х335 
Single End, Insulated 7 8 mm to 19mm 0% Standard — Standar Yes Molded Case Wiha Tools 26X332 
Chrome Finish 16 Yintoi Vin 15 ° Ойѕеї ^ Standari No Wrench Roll Wiha Tools 26Х333 
8 10 тт їо 19 mm  15*0ffset Wrench Roll Wiha Tools 26Х337 16 8mmto32mm 15° Offset Standar No Wrench Roll Wiha Tools 26Х336 
Wrench Wrench 
Overall Length Item Overall Length Item 
HeadSize Length Head Style Brand No. Head Size Length Head Style Brand No. 
Dracom Half Moon, Double End, 12-Point Box End Straight, Single End, 12-Point Box End, Insulated 
atin Finish hrome Finish 
* Asin, V^ in 534 15° Offset Standard Proto 1AMP4 Yin 6%" 15° Offset Standard Wiha Tools 53КЕ51 
4 (ип) Asin, іп 6%" 15° Offset Standard Proto _ 1AMPS Bin 7⁄2 15° Offset Standard Wiha Tools _53KE55 
іп, іп TW 15% Offset Standard Proto 1AMP6 1s in 117 15° Ойѕеї Standard Wiha Tools 53KE63 
B E d W h Straight, Double End, 12-Point Box End Straight, Single End, 12-Point Box End, Nonsparking 
Ox n renc es Chrome Finish Natural Finis! 
Alloy steel material лы лалы нн. Ampco — 48UMBB 
в in Fel С © i TET "—Q* St 4 
Nonsparking wrenches are Pain % in 9" 19: Offset S andard Pro 5 483Н39 сз TS = ech mpc 
Ц В эв іп, Asin 7%” 7.5? Offset Standard | Proto 3R425 Overall Length Item 
aluminum bronze material Yin, біп 107 15° Offset Standard ^ Proto 483Н40 Head Size Length Head Style — Brand Мо. 
Enclosed head end applies more torque у пе п 41% 15- Ofset Standard — Proto A892 а Моо, Double End, T-Point Box End 
ы à x ^ in, 96 | A atin Finish 
and is less likely to slip off the fastener EIE iiv» 60° Offset Standard | Proto 483442 Чї тат, 13mm 677 30° Offset Standard Facom  2TLE1 
ы atin Finisi 19mm,22mm 10 30° Offset Standard Ғасоп 2Т1Е7 
T "EET 2 B No с-ваннаннна 
8 In, 16 4 hrome Finish 
T in, ШІ d 1 Offset Standard Westward AS 17 тт, 19mm 117; 15° Offset Standard Proto 4HJ06 
In, 74 In Se ubby Toto 22mm,24mm 13% 7.5? Offset Standard ^ Proto — 4HJ11 
аг nn T E ШЕШ Standard Westward 055 27 mm, 30 mm 16° 7.5° Offset Standard Proto —4HJ13 
4 in, 1 96 in A se andar roto Satin Finish 
17віп,1 Yin 22/7 15° Offset Standard | Proto TAML3 2 тт, 14 тт 894 40 Offset Standard Westward 5MROT 
SAE, Double Straight, Double End, 12-Point Box End, Nonsparking 13 тт, 15 тт 94 40°Offset Standard Westward 5MR02 
End, 12-Point Natural Finish - = 16 mm, 18 mm iu 40° Offset Standard Westward 5MRO3 
Halk Mood Shaped “in, %in 1274" 15° Offset_ Standard Атрсо — 4RPGl . 47 mm, 19 mm 40° Offset Standard Westward 5MRO04 
ап Moon-»nape Zin, 1 isin 15 15° Offset Standard Ampco __46C045__—/ Straight, Double End, 12-Point Box End, Nonsparking 
1AMP5 ein, 1 Vein 15° 15° Offset Standard Атрсо 4RPG3 Natural Finish 
iin 1 9віп 19/7 15° Offset_ Standard — Ampco 21ХМ/27 6 mm, 7 mm 4 0° Standard Standard Атрсо 49UN30 
1 5 in, 1 ШП in 195 15° Offset Standard Атрсо 21ХМ/26 8mm, 9 mm 6" 15° Offset Standard Ampco 49UM88 
iin 1 еіп 1974 15° Offset Standard Атрсо 21ХМ/25 8mm,10mm 7%" 15° Offset Standard Атрсо 49UM89 
Straight, Double End, 12-Point Box End, Tether Ready 17 тт,19тт 11 15° Offset Standard Атрсо 49UN04 
"— Chroma пзп — Бына ers ЗДЕРІ Straight, Double End, 12-Point Box End, Tether Ready 
oublie Еп d T т 6 
12-Point “Asin, Ain — 13' 15° Offset Standard — Proto — 34GP79 — 16mm,18mm 10% 15 Offset Standard Proto 346Р87 
446G59 Tsin, 1 іп 17%"  15"Offset Standard Proto 34GP81 17 тт, 19 тт 114" 15° Offset Standard Proto 346Р88 
Straight, Double Н Saline Box End 22 тт, 24mm 12347 15° ОНѕеї Standard Proto  34GP90 
ʻi in, Vis in DA 5° Ойѕеї Standard ^ Proto 2KGJ5 — 27mm,30mm 16" 15° Offset Standard Proto 346Р91 
Straight Single End, Е Point Box End. ноо d Stralant 2 Single End, 12-Polut Box End 
] , 12- atin Finis 
Black Oxide Finish 24 mm T 30° Offset Standard Facom 361974 
1 Va in 107 60° Offset ExtraLong Proto 22DJ60 30mm EYA 30° 0 sa Standard Facom 361975 
1 7e in 10%! 60% Offset ExtraLong — Proto 22DJ66 41mm 1077 30° Offset Standard Facom 361978 
1 k n T EM Offset Ex А pone о a IE Straight, Single End, 12-Point Box End, Nonsparking 
SAE, 12-Point 2 м > Natural Finish 
Straight — Туп ti' 60° Offset ExtraLong — Proto 220168 23 mm 7%" 0° Standard Standard Атрсо 490М11 
22DJ60 1 іп 11" 60° Offset ExtraLong Proto 22467 26 mm 9' 0° Standard Standard Атрсо 49UM14 
i Vic in Te EM Offset E ra Long Proto AM 29 mm gr 0° Standard Standard Атрсо 49UM17 
in, 2 „зе! Extra Long Toto 46 mm 1594 0° Standard Standard Атрсо 49UM28 
EET T EM ONG E: ra Long Proto ue 82mm 24⁄2" 0° Standard Standard Атрсо 49UM45 
біп A set Extra Long roto 
2 ^in 13%" 60? Offset ExtraLong Ргоїо 22DJ77 
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Wrench 
Overall Length Item 
Head Size Length Head Style Brand No. 


Straight, Double End, 12-Point 


Black Chrome Finish п = SAE, Straight, Double End, ši irán Aud ad " 
3%” -7/16" 6' 0° Standard Standard Proto 1XDJ7 -Poi ingle End, 12-Poin 
V -9/16" 7 0° Standard Standard Proto — 1XDJ8 9 Б Ready 53KE75 
Ya" -718" 9%" 0° Standard Standard Proto 1XDK1 
1",-1-178" 11/7 0° Standard Standard — Proto  1ХОКЗ Wrench 
Chrome Finish | Overall Length Item 
У", -5/16" 4%" 0° Standard Standard Proto 190603 , Head Size Length Неай Style Brand No. SAE 
y -7/16 5%" Standard Stubby Proto 1AMW9 Straight, Single End, 12-Point, Insulated Doubl 
%',-9/16' 634 25° Offset Standard Proto 10635 Chrome Finish f oue 
W -9/16" 77 0% Standard Standard Proto {UK95 Tie 5%" 0° Standard Standard Wiha Tools 53KE75 End, 
5" -3/4" 8' 0° Ѕїапдага Stubby Proto 1AMX4 ET 614" 0° Standard Standard Wiha Tools 53КЕ77 12-Point 
ye -T1/T6" 8' 0°Standard Stubby Proto 1АМХ2 Straight, Single End, 4-Point, Tether Ready 1LCH1 
Ma" -7[8 971" 0° Standard Stubby Proto 1АМХ3 Black Oxide Finish mm . 
To" -T5/T6" 94 ("Standard Stubby Proto — ТАМХ5 E 2 2 Slandard 5 andard Кеп тав 220150 
* -1-1Лб" "ре Ág ° Standard Standard Klein Tools 
EAE 15, 0 Standard Standard — Proto VAM NG а tg 13" 0° Standard Standard Klein Tools 15W153 
Straight, Double End, 12-Point, Tether Ready S-Shaped, Double End, 12-Point 
Chrome Finish Chrome Finish 
Vr -9/16" 7 Standard Standard Proto 346Р64 Ya" -7/8" 5%" 0° Standard Standard Westward —1LCH1 
Ya" -7/8" 974" 0° Standard Standard Ргою 346Р66 Overall Wrench Item 
Straight, Double End, 6-Point Head Size Length Head Length Style — Brand No. 
Chrome Finish Straight, Double End, 12-Point KLEIN 
W'.-b/16" 447 25° Offset Standard | Proto 1AMX8 Chrome Finish TOOLS. 
Va" 5/16" 4%“ 0° Standard Stubby Proto TAMW6 10 тт, 11 тт 5%" O0°Standard Standard Westward 54PP68 " YELLOW 
9s -7/16" 5%" 25° Offset Standard Proto — 1AMX9 12mm,13mm 6%  O^Standard Standard Westward 54PP69 IMPERIALS JACKET 
10", -9/16" 7" _ 0° Standard Stubby Ргоїо 1AMX0 15 тт, 17 mm 8" 25° Offset ^ Standard Proto 190605 
Straight, Double End, 6-Point, Tether Ready 16 тт, 18 тт 8% 0° Standard Standard Westward _54PP71 FiopmiNAR 7; [Й/Ё$ТИ/ДЕР` 
Chrome Finish 17 mm, 19 mm 9' 0° Standard — Standard ^ Westward 54PP72 
38 -7/16" 5%" 259 Offset Standard Proto 34GP46 Straight, Double End, 12-Point , Tether Ready ш 
VA" -5/16" 474" 25° Offset Standard Proto — 34GP45 Chrome Finish Ratchetin Box 
ЕГЕТІН Double End, 4-in-1 HVAC Wrench 15 mm, 17 тт Е, 55 andar 5 andard Pro 0 sage g 
rome Finis! mm, 18 mm i ° Offset andar roto 
АА ЕЗ” 597 0° Standard Standard Proto — 10082 19mm 21mm 8% 33° Offset -StandardProtoaaepse. ENG Wrenches 
34e ,-1/4",-1/2 -9/16' 6% 25° Offset Standard Klein Tools 2DGC5 Straight, Double End, 6-Point Н 
таа H e% y Standard Standard | Proto | al Chrome Finish Sarees 5 5 m = Alloy steel material 
ле",-1/4",-1/2",-9/16" i ° Standard Standart mperial mm, 8mm Д" ? Offset andar roto * ee 
Slat Double End, 4-Point 3 mm, DUET БУ ТЫ 5 andard 5 andard Proto 15 Gear mechanism for free rotation in 
rome Finis! mm, 13 mm Д" 9 Standart andari roto i i i itioni 
3i9,-1/4.-5/16,-3/8 59$ 25° Offset Standard Imperial 360604 Straight, Double End, 6-Point , Tether Ready one direction without repositioning 
Vis 5/16" 5%" 0 Standard Standard Yellow Jacket 29AU27 Chrome Finish the wrench. 4-point box ends have a 
Y:,-1/4,-5/16.-3/8 7 25° Offset Standard  Robinair 52VN90 7 mm, 8 mm 447 25° Offset X Standard Proto 346Р50 4-in-1 style that allows the wrench 
Элв",-1/4",-5/16",-3/8" — 8" 0° Ѕїапдага Standard Robinair 52VN93 тт, 10 mm 5%" 0° Standard Standard Proto 34GP58 Я 
ЕЛЕУ 6%" Q"Standard Standard Yellow Jacket 29AU40 — 11mm, 13 mm 6% 25° Offset Standard Proto 34652 to be flipped over to access a total of 
31в",-1/4",-5/16",-3/8" 5172" 0° Standard Standard Yellow Jacket 380897 11 mm, 13 mm 7T' 0° Ѕїапдагі Standard Proto _34GP59 four different size square fasteners. 
Striking ; - SAE, 
Short, thick wrenches have a block shape on the 
С R i Offset, 
Wrenches end of the handle that is struck with a hammer to 12-Point, 
= Alloy steel material, Nonsparking wrenches loosen or tighten frozen and rusty nuts and bolts. 1APF9 
are aluminum bronze material Head Overall Head Head Item Head Overall Head Head Item 
Size — Length Offset Angle Thickness Brand No. Size Length Offset Angle Thickness Brand No. 
Head Overall Head Head Item Offset, 12-Point Box End, Tether Included Straight, 6-Point Box End 
Size — Length Offset Angle Thickness Brand No. Black Oxide Finish Black Oxide Finish 
Offset, 12-Point Box End THe" 13" 45° 1%ein Proto  24AK15 1%” 11" 09 $164 in Proto — 1APK5 
Black Oxide Finish 2" 13" 45° 1 іп Proto — 24AK18 2196" 13" 0° 11 фіп Proto 1APL2 
Ти" 11" 45° 1e in Proto — 1APFO Straight, 12-Point Box End 37" 14" O° 1?Y»in Proto TAPL4 
1 12" 45? Tin Proto — TAPF3 Black Oxide Finish Straight, 6-Point Box End, Nonsparking 
1% 12" 45? їйїп Proto ТАРҒА TW. i 0° 5$ in Proto — 19C620 Natural Finish 
178 13" 45° 1 іп Proto — 1APF8 TW 10" 0° 3A in Proto 196619 1%” 9" 0° Tin Ampco 1ТЕСЗ 
2" 13" 45? їйїп Proto 1APF9 Straight, 12-Point Box End, Nonsparking TR" 11" 07 {sin Атрсо 460064 
238 13° 45° Tin Proto — 1APH4 Natural Finish Straight, Rounded Opening Type, Nonsparking 
294 13 45? їйїп Proto TAPH8 РУМ 11" 0° їйїп Атрсо 490882 Natural Finish 
3 16 45° 176in Proto ТАРК0 ЗИ” 14 0° 1%in Атрсо 49UR94 37$ 20" 10” 2%Мїп Атрсо 490009 
ЗУ" 18 45° 2%in Proto 190636 37" 15" 0° 2in Атрсо 490896 5 22" 157 234in  Ampco 490018 


Open End Wrench Sets waro 


^ «Qe (n) Moody” 


= Rounded opening A fixed, U-shaped opening contacts a fastener on two sides before turning. (07071 
= Alloy steel Access fasteners from top, side, and in tight spaces. Single-end with ! 
material interchangeable handle sets have small, slim heads that attach to an inter- 
changeable handle and access fasteners that a large wrench can't access. 
Range of Opening Wrench Container Item 

No. of Tools ^ Head Sizes Angle (Deg.) — Length Style Type Brand No. SAE & Metric, Single End, 
Double End SAE, Double End with Interchangeable Handle 
Chrome Finish Q1AKR8 6LERO 

8 Фо in to "Ae in 15°, 75° Standard Double Blister — Westward 2GKT1 
Satin Finish Opening Wrench 

8 М into 1 in Vinyl Pouch Westward 1EYD7 No. of Angle Length Container Item 
Double End, Insulated Tools Range of Head Sizes (Deg.) — Style Type Brand No. 
Black Oxide Finish Double End 

10 Je in to 1 96 15* Standard Vinyl Pouch Proto 1AKR8 Chrome Finish 
Chrome Finish o 750 Double 

14 Skin to 174 in 15°, 60° Standard Vinyl Pouch Proto 10406 8 5 тт іо 11 тт 15°, 75° Standard Blister Westward 26КТ2 
Satin Finish Double End, Insulated 

10 Yin to 1% in 15° Standard Vinyl Pouch Proto 64544 Chrome Finish 

12 1364 in to 36 in 15°, 60° Standard Vinyl Pouch Proto 15V165 9 mm, 10 mm, 11 mm, 
Single End, Insulated 12 mm, 13 mm, 14 mm, о gno Vinyl 
Chrome Finish 1 15 mm, 16 mm, 17 15% 60% Standard Pouch Proto 10407 

TA in to Жіп 15° Standard — Plastic Tool Roll Knipex 2DZC6 mm, 18 mm, 19 mm 

Natural Finish Satin Finish 

Е E in im 10. gandard Clamshel Wiha Tools Б. 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 

^e in to 1 іп E tandar OX iha Tools mm, 12 mm, 13 mm, 14 o Viny 

Single End, Interchangeable Handle 6 mm, 15 mm, 16 mm, 17 15 Standard Pouch Proto — 1AKTO 
Steel Plated Finish mm, 18 mm, 19 mm - 

fe. ^5 mio: mm. 30° Stubby Canvas Pouch Moody Tool | LERO 10 6 mm to 26 mm 15" — Standard p. — Proto АКТІ 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. [=| 
Open & Spud Wrenches Details on page A1. 


For more information on Wrenches, see page 780. 


" Overall д Орепіпо А Wronch Item 
Head Size Length ening Type Angle (Deg.) Length Style Brand No. 
} > юш: Қы” SAE, Single End za шеніне D 1 1 EM 
а Í SAE, Double End Satin Finish бӯ ова 50 sub Е Т@Е28 
1ANM7 i 16° 4 in ounde E ubby roto 
ЗАР, the End He" 675 in Rounded 30° Stubby Proto 1GF27 
WESTWARD T 6 іп Rounded 30° Stubby Proto 1GF26 
g 1/6 6 Ain Rounded 30° Stubby Proto 1GF25 
" " WA Тіп Rounded 30° E ubby Proto ТЕГЕ 
Woody — — < 1316" 7 in Rounded 30° ubb Proto 1GF23 
L Micncomi ————— iw Тіп Rounded 30° Stub ү Proto 1GF22 
Open End Wrenches hd isnt tye — Roue — 30 жол 
8" віп ounde E ubb roto 
p Interchangeable Handle TA ТЭгіп — Rounded 30° Stubby Proto — 1GF19 
» Standard head type 6LEZ2 1 ya Din Rounded 30: $ ubby Prolo deri 8 
i А i i дв" 5 in ounde Е ubby roto 
= Alloy steel material, Nonsparking wrenches are aluminum bronze material TA Tin Rounded 30° Stubby Proto 1GF16 
A fixed opening contacts a fastener on two sides and accesses fasteners from Te 7% in Rounded 30° Stubby Proto 16Р15 
the top. side. and in tight spaces 19 8 іп Rounded 30 Stubby roto 1GF14 
e top, , in tight spaces. 19% 8 д in Rounded 30° Е ubby Proto T 
Overall Openin Wrench Item 1%" 8 Yin Rounded 30° ubby Proto 1GF12 
Head Size Length — Opening Type Angle (Dey) Length Style — Brand No. 19е" 8 іп Rounded 30° Stubby Proto 16Е11 
SAE, Double End 2" 8 ^in Rounded 30° Stubby Proto 1GF10 
Black Oxide Finish 2 8 № in Rounded 30° 5 ubby Proto 16709 
Ve" -9/16" 7 oain Rounded 15° Standard Proto 1ANLS 2 8 in Rounded 30° ubby Proto 1GF08 
3/-7/8 — 9*9in Rounded 15° Standard Proto 1ANMO 2% 8 in Rounded 30 Stubby Proto 16Ғ07 
qW-i-5/8 17 Yin Rounded 15° Standard Proto ТАММ7 277 8 іп Rounded 30 Stubby Proto 1GF06 
Chrome Finish 2%6 8 “іп Rounded 30* Stubby Proto 1GF05 
в" Е Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F63 SAE, Single End with Interchangeable Handle 
We 6 win Rounded 15°, 60° ^ Standard Proto 426F68 Black Oxide Finish | . 
yr Тіп Rounded 159604 Standard Proto 426F69 Ye 3in Hex 30° Stubby Moody Т00 бІЕҮ0 
тв" 8 in Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F71 Ув Зіп Нех 30 Stubby ^ MoodyToo| 6LEY2 
Ye" 8% in Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F72 Overall Opening Opening Wrench Item 
17" 11 іп Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F75 Head Size Length Type Angle (Deg.) Length Style — Brand No. 
T 12 A in Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F76 Metric, Double End 
16" 13 Yin Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F78 Chrome Finish 
19 1334 in Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F79 13-mm 5 Bin Rounded 15°, 60° Standar Proto 426F56 
ТУ" 14%1п Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F81 17-mm 615 in Rounded 15°, 60° Standar Proto 426Ғ62 
1% 15 in Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F82 19-mm 7 in Rounded 15°, 60° Standar Proto 426F65 
1%" 19 іп Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F85 Satin Finish 
2" 21 Жіп Rounded 15°, 60° Standard Proto 426F87 5-mm 2 8164 in Roundei 155 75- Standar Facom 367943 
Satin Finish 5.5-mm 2 6164 in Rounded 15°, 75° Standar Facom 36T942 
Yr -5/16" 4316, in Rounded 15° Standard Proto 426F29 7-mm 3 Y in Rounded 157, 75- Standar Facom 36T945 
TÀe',-1/2" 10 in Rounded 15° Long Proto 1ANM8 8-mm 33%4 in Roundei 15?, 75° Standar Facom 367946 
v -9/16" Тіп Rounded 15° Standard Westward 1EYL5 10-mm,-11-mm 594 in Roundei 15* Standar Westward ТЕҮМЗ 
Ww -916 Тіп Rounded 15° Standard Proto 426F33 12-mm,-13-mm 6 “іп Rounded 15° Standart Westward 1ЕҮМ4 
YF -9/16" 10 in Rounded 15° Long Proto ТАММ9 13-mm 4 2% in Rounded 157, 75" Standar Facom 367935 
9е",-5/8" 7 56 in Rounded 15° Standard Proto 426F34 16-mm,-17-mm 9 275 іп Roundei 15° Standar Facom 367970 
ЖЕЛІСІ 10 in Rounded 15° Long Proto TANNO 17-mm 5 3964 in Roundei 15°, 75° Standar Facom 367939 
y -3/4" 8 94e in Rounded 15° Standard Proto 426F35 18-mm,-19-mm 92%2іп Rounded 15* Standar Facom 36T971 
Тув", -3/4" 10 in Rounded 15° Long Proto 1ANN1 Metric, Double End, Nonsparking 
Tio .-7/8- 10 in Rounded 159 Long Proto 1ANN2 Natural Finish 
14e,-1-1/4 — 1891 in Rounded 15° Standard Proto 426F43 8-mm,-10-mm 5in Roundei 15° Standar Ampco 466103 
1%-1-716 15%іп Rounded 15° Standard Proto 426F45 10-mm,-11-mm 5in Rounded 15? Standart Ampco 21Х\\31 
1%" -1-5/8" 17 in Rounded 159 Standard Proto 426F47 22-mm,-24-mm 9in Rounded 15? Standar Ampco — 21XW64 
SAE, Double End, Nonsparking 30-mm,-32-mm 10 14 in Rounde 15° Standar Ampco 4RPF6 
Natural Finish 36-mm,-41-mm 14% in Roundei 15° Standar Ampco 21ХМ/79 
V? -5/8" 594 in Rounded 15° Standard Ampco 4RPD2 Metric, Single End, Nonsparking 
Te" ,-7/8" 8in Rounded 15° Standard Ampco 4RPD5 Natural Finish 
1-1-1/8" 10 Жіп Rounded 15° Standard Ampco 4RPD9 27-mm 240 mm Rounded 15° Standar Ampco 49UP22 
1%" -1-1/4" 12 1^ in Rounded 15° Standard Ampco 21XW39 35-mm 310 mm Rounded 15° Standart Ampco 49UP29 
256",-2-3/4" 18 іп Rounded 15* Standard Ampco 21XW71 95-mm 770 mm Rounded 15? Standart Ampco 49UP42 
SAE, Single End Metric, Single End Service Wrenches 
Black Oxide Finish Satin Finish 
Tg 5 Vin Rounded 15° Standard Proto 196230 19-тт 6 Жіп Roundei 30° Stubby Proto 190239 
y 6 V6 in Rounded 15° Standard Proto 190234 24-mm 6 іп Rounded 30° Stubby Proto 190242 
He" 7 іп Rounded 15° Standard Proto 190232 27-mm 6 іп Rounded 30° Stubby Proto 190243 
TVs" 81 in Rounded 15* Standard Proto 190222 30-mm Тіп Rounded 30* Stubby Proto 190258 
ТИ" 8 in Rounded 15° Standard Proto 190225 32-mm 7in Rounded 30° Stubby Proto 190244 
ти" 10 in Rounded 15* Standard Proto 190224 36-mm 7% in Roundei 30* Stubby Proto 190259 
Ту" 11 3 іп Rounded 15° Standard Proto 196223 42-mm 7 Ain Rounded 30° Stubby Proto 196249 
198 13 іп Rounded 15* Standard Proto 190228 46-mm тіп Rounded 30* Stubby Proto 190251 
Chrome Finish 55-mm 8 іп Roundei 30° Stubby Proto 190255 
y 5 іп Rounded 15° Standard Knipex 100193 60-mm 8 іп Roundei 30* Stubby Proto 190256 
SAE, Single End, Nonsparking 65-mm 8 %2 in Rounded 30° Stubby Proto 190257 
Natural Finish Metric, Single End with Interchangeable Handle 
TR" 10 1⁄4 in Rounded 15° Standard Ampco 49UP62 Black Oxide Finish 
1%” 1434 in Rounded 15* Standard Ampco 49UP72 3-mm 3in Hex 30° Stubby ^ Moody Tool 6LEZ2 
2% 20іп Rounded 159 Standard Ampco 49UP81 5-mm 3 in Hex 30° Stubby Moody Tool — 6LEZ5 
3 24 Vi in Rounded 15° Standard Ampco 49UP89 5.5-mm 3in Hex 30° Stubby ^ Moody Tool 6LEZ6 
ЗИ" 24 lA in Rounded 157 Standard Ampco 49UP91 7-mm 3 in Hex 30° Stubby Moody Tool — 6LEZ8 
Adjustable 
Spud Wrenches ЕСЕП: wenur « » amr | 
р TOOLS. > SSIES > 
» Alloy steel material, Nonsparking wrenches SAE Offset SAE Offset 
are aluminum bronze material EM Open End 
Feature a tapered spike at the handle end to align Шар, ны ы. Overall Een OA 1APX3 
bolt holes when installing automotive components, SAE Offset Box End 1 : Head Head Overall Item 
beams, girders, or pipe fittings. Black Oxide Finish Size Offset Thickness Length Brand No. 
Ж 19% іп іп 12 іп Proto TARF1 SAE Offset Open End 
Head Head Overall Item 1746 19ріп іп 14 in Proto 1ARF2 Black Oxide Finish 
Size Offset Thickness Length Brand No. T 1 Ye іп Ae in 14 іп Proto 1ARF3 yx Эд in TAs in 12 іп Proto 1APX3 
Adjustable 1/6: 19віп Ts in 15 іп Proto TARF4 7%" 76 in Jie in 15 in Proto TAPX7 
Black Oxide Finish 1047/50 п 1 Е in г їп 15 in ро 0 ed > 4 in um in 15 in proto bi 
F ; ; А Д" ^s in ^e in in roto Ы іп ^e in in roto 
19е Oin %in in Klein Tools 22DL61 — ^5 "135i sin  17in Proto ТАТ 1/6 1n ain  f7in Proto 1APX9 
TW 0 in Te in i6in Klein Tools 2DGH4 TAs 1%in 1%e in 21 in Proto 1ARF8 TW. Tin 2142 in 17 in Proto TARCO 
1% біп Zein 16 іп Westward 447755 iw  1Win Tin 21 in Proto TARF9 17" 1 Min We in 19 in Proto TARC1 
SAE Nonsparking Offset Open End 1% Те 1 іп 21 in Proto TARHO THe Тиіп Te in 19 іп Proto TARC2 
Natural Finish 11916" 1 96іп 19віп 23 in Proto 1ARH2 176 1 “in TAs in 20 in Proto ТАВСЗ 
Ив Тіп Te in 12 in Ampco 490М96 TW i9ein 19віп 23 in Proto TARH3 TW Tin Te in 20 in Proto TARC4 
iw ТИ ТАП! 15 іп Ampco 49/М99 2 1?ypin 1 Asin 24 іп Proto TARH4 TH" 1 %in TA in 23 in Proto TARC5 
2" 138 in 1%ein 22 in Ampco 49UP04 238 2 in 1 іп 28 in Proto 1ARH6 2" 1% in 1316 in 24 in Proto ТАВС9 
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HAND TOOLS 
Flare Nut & Crowfoot Wrenches 


For more information on Wrenches, see page 780. 


Metric, ? _ 
Double End, 9 jj Y p 
Ratcheting, , M, y 
12-Point SAE, Double End, 
31XR45 5, © Flex-Head, 6-Point 
SK 4NZK8 
'"GrAnWnENcH., WESTWARD 
Flare Nut Wrenches s => 
оа ery ec SAE, Feature a rounded head for more contact with 6 ] аж o ( 
5 шеді. с Double End, | hexagonal fasteners than ап open-end wrench. “2 = 
2а ym ac Flox Hoad, Flare nut wrenches are less likely to damage чеш! Double End, 
-Poin f tanda ea 
‘ asteners made from softer metals such as 
J^ "5 ° ine 
-2 a brass and copper. 13N597 
Opening 
Overall Angle Item 
Head Size Length (Deg.) Brand No. 
SAE, Double End, Standard-Head, 12-Point еу eo 
hrome Finish 
r SAE,Double End, im 1 Жіп 10m 0* SK Tools 214446 
- Tether-Ready, Satin Finish Metric, Single End, 
6-Point Bin 6 Bin 15% Proto  5ҒЗ55 Ratcheting, 
{с 40JC85 Vo in, 94e in 7 іп 15% Proto 426D98 12-Point 
Js in 7in 15 Proto 5F356 
Hin, ein | 83Ain 15° Proto 426099 31XR46 
3A in 9 14 in 15° Proto 5F359 
SAE, Single End, Ratcheting 12-Point Opening 
SK (= GEARWRENCH: WESTWARD | Black Oxide Finish Overall Aigle Item 
Asin 7 Yain 15° Proto — 1ANW3. Head Size Length Brand No. 
ЕІ N t W h S t іп Tin 15° Prot — TANW4 Metric, Double End, pm eal, 12-Point 
are Nu rench sets "Vic in туп 15" Proto  1ANWS Satin Finish 
: 34 in Tin 15% Proto 1ANWG 7 mm, 8 mm Sain 15° Proto 5F346 
= Alloy steel material Ein in n in iy pr 0 ТАНУ 10 тт, 12 тт  7in 15% Proto — 5F348 
В Zin in lj roto i3mm,14mm 7Фіп 159 Proto 5F349 
Rounded wrench head loosens and tightens hexagonal A 159 olo ТАМ“ 15 ттт 17 тт 8 п 15° — Proto 5F350 
fasteners. Opening in wrench head allows а line or obstruc- ME Double End, “Standard-Head, 6- Point BE mm, АШ 4 n Ш aii 3 Mic o  5Ғ352 
к 5 А Н n hi Finish tric, D t - -Point 
tion to pass through it. For use in automotive and plumbing ome Finish cin 0*—sKToos 120583  Chromè Finish ^^ а Рош 
repair. % in, іп 7 іп 0° SK Tools 21А445 16 mm, 18 mm Тіп 0° SK Tools 13М507 
Ув in, Me in Tin 0% SKTools 120585 19mm,21mm  794in 0? SK Tools 13М598 
Opening 3A in, 76 in тіп 0° SKTools 120586 Satin Finish 
No. of Angle Item Satin Finish 7mm,8mm  5%in 15% Proto TANX4 
Tools Range of Head Sizes — (Deg.) Brand No. 38 іп 55A in 15° Proto 1ANT3 10mm,12mm 6%in 10? Westward 5MR54 
Double End, Fixed Head, 12-Point % in, “Ae in біп 10° Westward 5MR55 10mm,12mm  64in 15% Proto 1ANX6 
Black Oxide Finish 36 in, "^e in 6 “іп 15° Ргоїо 1ANX1 13 mm, 14 mm 7 in 10* Westward 5МҺ56 
1 ¥ in to % in 0° Ргоїо TAKWO T^c in 6 in 15° Proto — TANTA 13 тт, 14 тт 7%in 15% Proto 1ANX7 
10 mm to 19 тт 0° Ргоїо 31XR45 Win 6%in 15° Proto 1ANTS 15mm,17mm 7%in 109 Westward 5MR57 
Double End, Fixed Head, 6-Point Y in, 9e in Тіп 10° Westward 5МҺ58 16 тт, 18 тт 8%⁄in 152 Proto TANX9 
Chrome Finish win, 94e in 7 іп 159 Proto 1ANX2 19mm,21mm 9%in 15% Proto TAPCO 
5 У in to 76 in 0? SK Tools 12D225 As in Тіп 15° Proto TANT6 Metric, Double End, Tether-Ready, 6-Point 
6 9mm to 21 mm 0? SK Tools 12D226 56 in, ‘Ve in Twin 10° Westward 5МН59 Satin Finish 
11 184 in to % in, 9 0% SK Tools 22DK69 ys іп 7 9A in 15* Proto 1ANT7 9mm,1imm бИйі 15° Proto — 34GP71 
mm to 21 mm Xin, Ts in 834 in 15* Proto TANX3 10 тт, 12 тт 7іп 15° Proto 346Р72 
Satin Finish "Ye in 854 in 15° Proto — TANT8 13 тт, 14 тт 7Фіп 15? Proto — 34GP73 
3 36 іп to 16s in 0° Proto 1AKT7 % in, 76 in gin 109 Westward 5МН60 15mm,17mm 8in 15° Proto — 34GP74 
5 7mm to 17 mm 0° Proto 1AKT9 ЕЛ in, 7$ in 9 іп 15° Proto 192655 Metric, Single End, Ratcheting 12-Point 
7 A in to іп 0? Proto 5F344 3A in 9% in 15* Proto TANTS Black Oxide Finish 
7 36 in to % in 0° Proto 1AKT8 SAE, Double End, Tether-Ready, 6-Point 10mm зп 15% Proto 3З1ХҺ46 
9 38 in to 16 in, 9 0° Proto 35GM75 Satin Finish 12mm 5%in 152 Proto — 31XR48 
mm to 21 mm Эв in, As in 6 “іп 159 Proto 34GP67 14mm Tain 15% Proto — 31XR50 
Double End, Flexible Head, 6-Point y in, Jie in Twin 15° Proto — 34GP68 19 mm 7%in 15° Proto — 31XR55 
Chrome Finish _ | іп, Me in 834 in 15° Proto — 34GP69 Metric, Double End, Flex Head, 6-Point 
3 36 in to Me in 15° Gearwrench — 41XR51 SAE, Douhle End, Flex-Head, 6-Point Chrome Finish 
3 9 mm to 141 mm ШЫ Gearwrench 41ХН52 Chrome Finish 9mm,iimm  6!^in 15°  Gearwrench 41XP86 
8 36 in to % in, 9 _ Westward AYR29 36 in, 74e in, 10mm,12mm 7%in 15? Westward 4М7К1 
mm to 14 mm 70 іп, 94e in, 8429/1000 in 15%  Gearwrench 41XR51 10mm,12mm 7%in 152  Gearwrench 41XP87 
Double End, Fixed Head, 6-Point, Tether-Ready ¥% in, Me in i3mm,14mm 8%in 15 Westward 4М7К2 
Satin Finish Yin, 94e in 7 Via in 15° Westward 4М7К8 15mm,17mm  94in 15% Westward 4М7К3 
3 36 in to Me in 0? Proto 40JC85 Y in, 94e in 8 Ain 15?  Gearwrench 41XP94 Full Polish Finish 
5 7 mm to 17 mm 0% Proto 40JD05 5% іп, Ve in 9 Жіп 159  Gearwrench 41XP95 i3mm,i4mm 8 іп 15°  Gearwrench 41ХР88 
WESTWARD ‘GEARWRENCH. 
4 “ 4 ' " a 
Crowfoot Wrench Sets m/m imi imi lalla 
2 2. Metric Ratcheting 
= Alloy steel material = Chrome finish Open End 
А 4 4 41XL71 
Interchangeable open-end wrench heads attach to the drive NE. ) М 4 
end of a ratchet, socket handle, or extension to access B^ ГЕ n E n 
fasteners from the top, side, and in tight spaces. “- 
No. of Item No. of Item 
Drive Size Tools Range of Head Sizes Opening Type Brand No. Drive Size Tools Range of Head Sizes Opening Type Brand No. 
Metric Flare Nut SAE Open End 5 i 
; ; ; Hex, 12-Point JA in 8 Жіп to %6 in Нех Proto 15V163 
п 39 is 1010 1 94s In. Flare Nut Proto 15V180 36 in 9 ¥% in to 76 in Hex Proto 1UDT7 
Metric Open Ей Ain 11 % in to 1 in Rounded Westward 54PR33 
YA in 7 mm to 14 mm Hex Proto 2KGH7 36 in 15 ¥% into 1 Жіп Hex Proto 2KGH9 
A in 5 10 mm to 21 mm Rounded Westward 54РВ45 Ain 27 Yin to 2 in Hex Proto 15V155 
ЕЗШ 16 9 mm to 24 mm Hex Proto 1UDT8 іп, Yin 30 ¥% in to 2 in Proto 483579 
Metric Ratcheting Open End Ain 43 % in to 2 % in Hex Proto 15V171 
36 in 10 10 mm to 19 mm Rounded Gearwrench 41XL71 Yin 15 1 Vic into 2 in Hex Proto 2KGJ1 
SAE & Metric Open End ў . Y in i%e in to 2 Y^ in Hex Proto 15V179 
36 in 21 36 into 1 in; 10 Hex Proto 33TA24 SAE Open End % Flare Nut = 
mm to 19 mm Жіп 53 34 in to 2 36 in 6-Point Flare Nut, Proto 150156 
SAE Flare Nut 12-Point Flare Nut 
36 in 8 % in to 1 %e in 12-Point Flare Nut Proto 1FX60 SAE Ratcheting, Open End 
Vb in 15 1 V into 2 in 12-Point Flare Nut Proto 2KGJ2 36 in Ye in to 1 in Rounded Gearwrench 41Х188 
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HAND TOOLS 
Crowfoot & Adjustable Wrenches 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For more information on Wrenches, see page 780. 


` ц, pa ig > Э) з) | Overall Item 
=== Б | Ж. - Drive Size Head Size Opening Type Length Brand No. 
2 Ж — ha чы 1946 in Rounded As in Proto 449R32 
—— ч a 1 л in Rounded 2 2 in ac 0 ДЕЧ 
in ounde Ye in roto 4 
SAE Flare Nut Metric Ratchetin SAE Box Епа Tin Rounded З в in Ргоїо 449837 
g T Ad - Г 
426G88 orque Adapter 1 іп Rounded 3 in Proto 449R35 
Open End 19811 17 іп Rounded 3%in Proto 449840 
41YF65 Twin Rounded 37 біп Proto 449R41 
WESTWARD’ 18 GEARWRENCH: Mein Rounded Зп — Proto — 807 
16 8 
Crowfoot Wrenches Ye in T T in Rounded 3 Vie in Proto 449R38 
h in Rounded 3% in Proto 449R39 
А 1 31е in Rounded 3in Proto 449R36 
» Alloy steel material 1 5 in Rounded 3 ув in Proto 449R45 
1%in Rounded 3 іп Proto 449R43 
Flare-nut and open-end wrench heads attach to a ratchet wrench or socket 2 in Rounded 3 ein Proto 449848 
wrench handle to loosen or tighten fasteners in hard-to-reach spaces. SAE box 2 Я in Rounded ҒА іп Proto m 
А н біп ounde ^ in roto 
end torque adapters have an enclosed head end that grips the entire head of 59 in Rounded 4TAsin Ро 449851 
the fastener and allows a specific torque to be applied. 2 ^in Rounded 4^ in Proto 449R53 
Overall кет Nu | А Overall Item 
ss m Head Size Opening Type Length Brand No. мө Size Nut bee Opening Туре Length Brand No. 
are Nu -Poi Hap | P 
An 12-рот FiareNut 190 Proto 426688 iümm — &Poin Fare Nuttin Proto BNAX? 
1Vie in 12-Point Flare Nu 1 34e in Proto 426690 41mm 6-Point Flare Nut 195 in Proto 5NAX8 
Ain 12-Point Flare Nut_1 “sin Роо 426092 i2mm -PointFareNut 1 2 in Proto SNAYO 
34 in EIE pe ont Mare Mu zn Proto 426694 “п 14mm —6-Point Flare Nut ТИЙ Proto 5NAY3 
Ain 12-Point Flare Nu 2%in_ Proto 420696 i5mm  6-PontFareNut — 156in Proto SNAY4 
Hei -Point Fi i p 
6 in 12-Point Flare Nu 2% in roto 426697 16mm 6-Point Flare Nut Ti 
А MR Шая X 5 біп Proto SNAY6 
1 Asin 12-Polnt Flare Nu VEA roto 420098 17mm 6-Point Flare Nut — 1 2o in Proto 5NAY7 
1 in 12-Point Flare Nu 2 № іп Ргоїо 426698 Metric Open End 
1 іп 12-Point Flare Nu 2 Asin Proto 426H01 141 ETE 
1 віп 12-Роіпі Flare Nu 27&in Proto  426H02 An anm Rounded тып. тоо porn 
1 іп 12-Роіпі Наге Ми Зіп Proto 426H03 es 
351 Point F Tei р 13 тт Rounded 1% in Westward ТЕҮВ4 
1 іп 12-Point Flare Nu 3 6 in roto 426H07 17 Round 129i 5 449P83 
1746 in 12-Point Flare Nu 336 in Proto 426H06 mm ounded zn roto 
А 58] -Point Fi 3i p i 17 mm Rounded 194 in Westward 54PR53 
vin 1% in 12-Point Flare Nu 3% in roto 426H09 36 in 18 Round THe i S 449P85 
ШЕЛДІ 12-Point Flare Nu 3%in Proto 426H11 19mm оште Wein 1010 
1s in 12-Point Flare Nu З віп Proto _ 426H04 шт Rounded Lge Westward __S4P R55 
T%in 12-Point Flare Nu 3%sin Proto _ 426905 mm 011080 4e In roto 
TES БОЕ ТТ Б 24 mm Rounded 2 195» in Proto 449P94 
1 іп 12-Point Flare Nu 4 in roto 426H13 Fol Б 
Tsin 12-Point Flare Nu 4 Proto 426H12 шп Rounded ERAT m 190324 
а= 2in 12-Point Flare Nu lin Proto 426H15 Semm Rounded 232 тою eee 
pen Eni \ 
'Ain ДП Rounded Ts in Proto 449P60 27 mm Rounded ЗИ Proto 190329 
946 їп Rounded Tin Proto 449P62 28 mm Rounded 3 ein Proto 190330 
TAs in Rounded Tsin Proto  449Р78 s 29 mm Rounded 3 Ps in Proto 196331 
Jh in Rounded Tsin Proto  449P81 үгіп 30 mm Rounded 3 іп Toto 19332 
% in Rounded iin Proto  449Р84 32 mm Rounded 376 in Proto 190333 
yb in Rounded Tin Proto 44987 36 mm Rounded 4 Yisin Proto 190335 
Ths in Rounded 13/міп Proto  449Р90 38 mm Rounded 4 sin Proto 190336 
A in Rounded 1*%ain Proto 449P93 41 mm Rounded 4 hs in Proto 190337 
Ain Rounded Thin Westward  54PR4ü 42 mm Rounded 4 s in Toto 190338 
He i i Pi 46 mm Rounded 4 vin Proto 190339 
Ve in Rounded 1%in roto 449P95 Y = 
Тіп Rounded iA in Proto  — 44996 Metric Ratcheting Open End 
7f in Rounded 275in Westward 54PR42 10 mm Hex 1%іп Gearwrench _ 41YF65 
1846 in Rounded Тіп Proto 449P97 12 mm Hex Tin Gearwrench A1YF68 
s in Rounded 21/5 in Westward 54PR43 13 mm Hex 1 376. in Gearwrench 41ҮҒ69 
iin Rounded 1 95 in Proto 449P98 34 in 14 mm Hex 12) in Gearwrench 4YF70 
"T 1 Vin Rounded 2 Ур in Proto 449R01 15 mm Hex 1 Te in Gearwrench 41YF71 
1 Vin Rounded 2 Фр in Proto 449R03 16 mm Hex 1 “гіп Gearwrench 41ҮҒТ2 
1 Vein Rounded 2 sin Proto 449P99 17 mm Hex 1 75 in Gearwrench — 4YF73 
Tin Rounded 2 "Ae in Proto 449R07 18 mm Hex 1 6964 in Gearwrench 41YF74 
156 in Rounded 2%in Proto 449R05 Overall Item 
1 віп Rounded 2 %2 in Proto 449R02 Drive Size Size Length Brand No. 
1 34e in Rounded 3 Vie in Proto 449R12 SAE Box End Torque Adapters 
176in Rounded 3 Vs in Proto 449R13 36 in 2 1s in Proto 10811 
2in Rounded 39 in Proto 449R15 As in 2 %ein Proto 10814 
2 Jis in Rounded 3% in Proto 449R18 Yin 2™%ein Proto 10813 
234 in Rounded 4 s in Proto 449R27 %іп % in 2 лв in Proto 10817 
2% in Rounded 4 іп Proto 449R25 ш Ts in 2 1% in Proto 10816 
2%in Rounded 4 ye in Proto 449R29 s in 2% in Proto 10812 
2 Vie in Rounded 4 Ye in Proto 449R24 Hin 2 74 in Proto 10815 
3in Rounded 5in Proto 449R31 7 in 3 Vic in Proto 10819 
(WESTWARD Mime CHAN veL LOCK] €) onanproo.s: (7 
= Hang hole end style Crescent wrenches have adjustable jaws that provide a tight grip 
р » Alloy steel material to turn a variety of bolts, nuts, and fastener sizes. 
Р No. of Range Measuring Item 
Tools — of Lengths Jaw Cap. Grip Style Scale Finish Brand No. 
1 General Purpose Adjustable Wrench Sets 
4" to 6" Ya in,  % in Cushion Grip Yes Chrome Westward 1NYDA 
6" to 10" 196 in, 1 34e in Cushion Grip Yes Black Oxide Crescent 54XN39 
671010" 1e in, 1 6 in Plain Yes Chrome Milwaukee 487720 
2 6' to 10" 1976 in, 1 932 in Cushion Grip Yes Black Phosphate Westward 20PG95 
б?" to 10° Ye in, 1 6 in Plain Yes Chrome Channellock 3KGZ7 
64 to 10° 15e in, 1 36 in Cushion Grip Yes Chrome Channellock 3KGZ9 
8" to 10" Тіп, 1 Жіп Cushion Grip Yes Chrome Westward 1NYD3 
DEI o БЕ 
4 in, 1 in, 1 іп ain es ack Phosphate estwar 
3 6" to 10" % in, 1 in, 1 іп Plain Yes Chrome Westward 1NYB8 
6" to 10" Tein, 1 V6 in, 1 Ye in Cushion Grip Yes Chrome Jonard Tools 34RR10 
8" to 12" 1% іп,1 ‘ein, 1% in Plain No Satin Proto 54JG20 
4 6" to 12" Тіп, 1 “in, 1 “in, 1 1^ in Cushion Grip Yes Chrome Irwin Vise-Grip 3LXP4 
ШЫ insulated Insulated Adjustable Wrench Sets i 
26X328 3 "to 12" Tin, 112 in Insulated Yes Natural Wiha Tools 26X328 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Adjustable Wrenches 


D ET a 


Adjustable Wrench Automatic Locking 


with Valve Wheel End 54XN35 Conescenr Lever 
a REED] Gascon | | ie 
NEL, KLEIN ДшшКеё | 5LP79 
Overall Jaw Measuring Item БЁН TOOLS. ТП € JONAH THORS 


Length Cap. Grip Style Scale Епа Style Material Finish Brand No. 


Adjustable Wrenches with Valve Wheel End STANLEY. IRWIN. E s 
8" 196" Plain No Solid Alloy Steel — Chrome Reed _ 38HV33 VISE-GRIP JANET P 


Automatic Locking Adjustable Wrenches 
6' 194 Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Stee Саб Crescent 54ХМ35 Adjustable Wrenches 
8 1% Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Stee plack Crescent 54XN36 Adjustable jaws tighten or loosen a range of fastener sizes. Valve wheel end 
10: 19° Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Stee Black ^ crescent s4xn37 Wrenches grip the rims of hand-operated valve wheels to open and close valves. 
Oxide Automatic locking wrenches lock on the fastener head once tightly adjusted. 
17 1% Ergonomic — Yes — HangHole Alloy Steel бү Crescent 54XN38 — Insulated handles reduce fatigue and protect from electric shock. Insulated 
iss 2%" Plain Hang Hole Alloy Stee B Е Proto 617995 hammer head wrenches have a flat side for striking surfaces. Insulated 
2W; Plain Hang Hole Alloy Steel Chrome Proto 61TH90  honsparking wrenches won't spark during use in flammable environments. 
General Purpose Adjustable Wrenches lron-free and nonmagnetic, they are suitable for use with magnetic resonance 
ж Plain Yes — HangHole Alloy Stee nom Westward 1NYA9 imaging (MRI) equipment. Lever-locking wrenches have a lever that locks jaws 
ж Plain Yes Напо Hole Alloy Stee! Phosphate Channellock 32H937 in place to tightly grip the fastener. 
4 y Plain Yes  HangHole Allo Overall Jaw Measuring Item 
y Stee Chrome Westward 1МҮА1 , А НЕН 
D Plain Yes Hang Hole Alloy Steel Chrome Westward 1NYC1 Length Cap. Grip Style Scale Епа Style Material Finish Brand No. 
146" Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Steel Chrome Westward 310020 112" Plain Yes Напо Hole Alloy Stee! бе Westward 1МҮВ4 
1146" Plai H H 
n Cushion Gri No foe in А ру 5 e chrome Eroto 128 1% Plain Yes Напо Hole Alloy Steel Chrome Westward 1МҮА5 
p 9 y Bh 19& Plain Yes Hang Hole Alloy Steel Chrome STANLEY 38WF08 
1145" 3j" Plai H H т 
Mi 4 an ang Hole Alloy Stee Oxide Proto — 61TH64 1%" Cushion Grip Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome vise rp 3LXP1 
ys" Plain Hang Hole — Alloy Stee Chrome Proto — 61TH63 т : _ 
7 т Я т т 17" Cushion Grip — Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Channellock 32H947 
ui ка Plain Yes ang Hole Alloy Stee Chrome Channellock 32H932 172" Cushion Grip Үеѕ Напо Ноіе Plastic Chrome Klein Tools 2DEZ3 
3A" Plaji H H 
4 an Yes ang Hole Alloy Stee Phosphate Westward: 1НҮВІ 12 1%" Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Stee! "nc Westward 31D016 
156" i i H H 
MD Cushion en) wes uL ИШЕ А loy Stee Chrome Channellock анын 17" Ergonomic Yes Hang Hole Alloy Stee Chrome Westward 31D024 
= Black 1%" Ergonomic Yes Напо Hole Vinyl Chrome Jonard Tools 22KX93 
1546" i H H 
Ию Ergonomic Yes ang Hole Alloy Stee Phosphate Westward 310013 1 Plain Yes Напо Hole Alloy Stee! "Im Channellock 32H941 
ve Ergonomic wes nang пое А ру 5 ee Chrome Milwaukee UT 1w Plain Yes Напо Hole Alloy Stee! cham Westward 1NYC5 
лв" Ergonomic es Напо Hole оу Stee hrome estwar т Т at 
116" Ergonomic Yes Hang Hole Vinyl Chrome Jonard Tools 22KX94 1% Plain Yes ang Hole — Alloy Stee Стоте Channellock 32H933 
e 1546" Plain No Hang Hole — Alloy Stee Chrome Proto 483.29 191" Cushion Grip Yes Напо Hole Alloy Steel Oxide STANLEY 38WF11 
Se" Plain Yes Напо Hole Alloy Stee! Phosphate Channellock 32H938 1916" Plain _ No Hang Hole Alloy Stee Chrome Proto 483132 
Lr Plain Yes Hang Hole Alloy Steel Chrome Westward 1NYC2 1412" 1%" Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Milwaukee 487724 
1916" Plain Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Channellock 3KGX5 TH Plain Yes Hang Hole Alloy Stee Phosphate Westward 1МҮВ5 
" А , Т Віаск 
1" Cushion Grip Yes ang Hole Alloy Stee Oxide STANLEY 38WF09 TE Plain Yes Hang Hole Alloy Stee "mom Channellock 32H942 
1' Cushion Grip Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Vise Grip 3JZN6 TE Plain Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Channellock 32H934 
194e' Cushion Grip Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome СһаппеПоск 2ELD6 15 E Бап yes i PT А Е 5 Es chrome westward wees 
бле" 19лв" Cushion Grip Yes Напо Hole Alloy Steel Chrome Westward 1NYC7 Ze : + 9 n y т 
6'/ 12 Cushion Grip Hang Hole Alloy Stee Chrome Proto  61TH85 1%" Ergonomic Yes ang Hole — Alloy Stee Chrome Milwaukee 4827725 
| Black 16 Plain No Hang Hole — Alloy Stee Chrome Proto — 483J33 
1 Plain Yes Hang Hole Alloy Stee Phosphate Westward INYB2 137%" Ergonomic Yes Hang Hole Alloy Stee! BETA e Westward 31D017 
1 Plain Yes Напо Hole Alloy Stee! Chrome STANLEY 2MU44 - B zt 
1%s" Ergonomic Yes Hang Hole Alloy Stee Em Westward 31D014 is Plain Yes Hang Hole Alloy Stee Phosphate Westward 1МҮВВ 
1%" CushionGrip Yes Напо Ное Alloy Steel Chrome у win, 3LXN4 2W Plain Yes Hang Hole Alloy Stee Phospha е Channellock 328943 
ise-Grip + ; 
т т т т > 1 _2% Plain Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Channellock 32H935 
178" CushionGrip — Yes Напо Hole Plastic Chrome Klein Tools 2DEZ5 18 т т 7 7 
1%" Ergonomic Yes Hang Hole — Alloy Stee Chrome Westward 31D022 20 Plain Yes ang Hole — Alloy Stee Chrome Westward  1NYA7 
1%" Ergonomic Yes _ Напо Hole Alloy Stee! Chrome Milwaukee 48ZT22 2%" Ergonomic Yes Hang Hole Alloy Stee! Phosphate Westward 31D018 
8  1Y& Ergonomic — Yes Напо Hole ^ — Viny Chrome Jonard Tools 22KX95 2%” Ergonomic Yes Hang Hole Alloy Steel Chrome Westward 310026 
1% Plain Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Westward 1NYC3 2% Plain No Hang Hole Alloy Stee Chrome Proto  483J34 
11/4 Plain Yes Hang Hole AlloySteel Chrome Westward 1МҮАЗ т ; = у 
2 : : 3 27/6 Plain Yes Напо Hole Alloy Steel Chrome Channellock 32H936 
194&' Cushion Grip Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Channellock 32H945 Black 
1%6 Plain No Hang Hole — Alloy Stee Chrome Proto 483130 24 — 2%" Ergonomic Yes Hang Hole Alloy Stee Phosphate Westward 31D019 
1346" Plain Yes Напо Hole Alloy Stee Phosphate Channellock 32H939 234 Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Westward 31D027 
1316" Plain Yes Напо Hole Alloy Steel Chrome Channellock 3KGX6 оде 2%" Plain Yes Напо Hole Alloy Stee! Қа e Westward 53KA28 
Туг Cushion опо Yes  Hanpole Plastie Natural Klein oos A8PZ58 TH Pan _Yes_Hang Hole Aloy Зе! Chrome Westward 33KA29 
2 rang H " А Black 
1% Ergonomic Yes Hang Hole Alloy Steel — Chrome Milwaukee 48ZT26 олду 2707 Plain Hang Hole Alloy Stee Oxide Proto — 61TH83 
m Plain Yes Напо Hole Alloy Stee Black Westward 1NYB3 27A; Plain Hang Hole Alloy Steel — Chrome Proto — 61TH77 
А à 2 Phosphate 30' 3 Plain Yes Hang Hole Alloy Steel Chrome Channellock 19TT63 
1W' Plain Yes Hang Hole Alloy Steel — Chrome STANLEY 38WF07 insulated Adjustable Wrenches 
б ; А Irwin 
1%" CushionGrip Yes Напо Ноје Alloy Steel Chrome — ye Gr, SLXN7 8 l' Insulated Yes Solid "oem Natural Wiha Tools 26X329 
" ; Black 
1987 Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Steel Phosphate Westward 310015 10 1%" Insulated Yes Solid ы Natural Wiha Tools 26X325 
1982" Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Steel — Chrome Westward 310023 я . я Insulated - 
, 19e Cushion Grip Yes Hang Hole Plastic Chrome Klein Tools 2DEZ2 12 1%" Insulated Yes Solid Rubber Dipped Natural Wiha Tools 26X326 
ч Ту олоп ves Hang Hole А viny Chrome Jonard Tools 2252 Insulated Hammer Head Adjustable Wrenches 
А6 ain es Напо Hole оу Stee hrome estwar a а Nylon 
1% Cushion Grip Yes ^ Hang Hole Alloy Steel — Chrome Channellock 32H946 12" 1%" Insulated Yes Напо Hole Thermop astio Chrome Jameson/iti 31CE70 
1%” Ergonomic Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Milwaukee 48ZT23 Insulated Nonsparking Adjustable Wrenches 
Ys ZW ДАЛАН - 
1% ЕШ No ang Hole Alloy Stee Chrome Proto 453491 4 1v& Insulated No Hang Hole АШ Natural Ampco 24Ү885 
1%" Plain Yes Hang Hole Alloy Stee Phosphate Channellock 32H940 Alumi 
1%" Plain Yes Hang Hole Alloy Steel — Chrome Channellock 3KGX7 17 19 Insulated No Hang Hole Bronze. Natural Ampco 24Y886 
176" Cushion Grip Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome STANLEY 2MU47 Lever-Locking Adjustable Wrenches 
10%" 1%6 Cushion Grip Yes Напо Hole Alloy Stee Chrome Westward 1МҮС9 10 1% Plain No Напо Hole Alloy Steel Chrome STANLEY 5LP79 
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HAND TOOLS 
Spanner & Pipe Wrenches 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


GEDOREF 


Spanner Wrenches 


Wrenches with pins or hooks 


tighten or loosen threaded collars, 
retainer rings, shafts, or pipes and 


faucets in hard-to-reach areas. 
Adjustable-pin spanners—An 


adjustable head tightens or loosens 
a variety of bearings, lock nut rings, 


and servicing collars. 


Multi-size adjustable pin span- 


ners—Multiple interchangeable 


pins allow for installation or removal 


of a variety of nut sizes. 
Fixed-pin spanners—A curved 


arm with a small pin or nub fits into 


the nut to loosen or tighten it. 


— 
= $——— 


Multi-Size 


Adjustable a ака 
36T985 4APC4 
Pin Pin Overall Hook Hook Item 
Cap. Diameter Length Length Thickness Depth Nonsparking Brand No. 
Adjustable-Pin 
Alloy Steel, Black Oxide 
Ya in to 2 in “іп Yin 6%in ‘Wein Vin No Proto — 1FJ44 
M in to 2 in Yin zin 6%in Zin іп No Proto  1FJ43 
1% in to 3 іп Mein Vein 8Y%in Mein %ein No Proto — 1FJ42 
1 іп to 3 in Yin тіп 8%in сі! Әріп Мо Proto — TFJ41 
2 іп to 4 ы in И іп 5 in 11 ein 192 in His in No Proto — 1FJ40 
1 4% into 6 % in % in Ya in 12 in 75e in Ya in No Proto — 1FJ39 
Adjustable Multi-Size Adjustable Pin 
Face Alloy Steel, Satin 
1APC1 3 16 in 34e in Ain 10 %in — — No Facom 367985 
Fixed-Pin 
Alloy Steel, Black Oxide 
1 1⁄4 in to 3 in Yin Vein 8Увп zin  2in No Westward 58024 


1 іп to 3 in Min Ип 8Yein zin 2in No Westward 5RDZ5 
^ Er. «С 2into43iin Ип Ип Hain іп 2Йіп No Westward 5026 
41 into 6 % in 36 in Ain 12Иіп біп 3in No Westward 58027 


Alloy Steel, Manganese Phosphate 
80mmto90mm sin ain 11іп 36 іп Ve in No 
120 тт їо 130mm Уві sin 13 йіп Яіп Yin No 


Gedore 53PH27 
Gedore 53PH30 


Adjustable face spanners—Hinged ШЫ 220 пт Sain Asin 18%in Win in No Gedore 53PH34 
and V-shaped to fit different diameters. “діюу Steel, Black Oxide 
They grip round holes on the face of 2in жіп Min 6йп - No Proto ТАРС1 
к А Зіп Yin Ип 8 Yin — — No Proto — 1APC2 

collars, bearings, and other machine Tin Yen in 05i  — No Proto — TAPC3 
tool components to loosen or tighten Alloy Steel, Manganese Phosphate 
0 po 9% 9 330 mm Hea in i а in Тіп TA in Yin No Gedore 53PH35 
them. Adjustable-Hook 

- Alloy Steel, Satin 
Adjustable-hook spanners—A 20 mm to 100 mm — 8%in ein Vein No Facom 361995 


30 mm to 200 mm = 
Alloy Steel, Black Oxide 


hinged hook or adjustable head with a ТАУ іп in Yin No Facom 367996 


hook fits into a hole on the bearing, lock 34 in to 2 in = —  6%in ‘in И No Proto ТАРС4 
i ісі 1 into 3in = = 8 Ain Yin %ҙ in No Proto — 1АРС5 
nut ring, and servicing collar to loosen 2'into4 34 in = = dii "Wein sn Мо Proto — 1APC6 
or tighten it. 4 Y^ into 6 “in = = in Wein ain No Proto ТАРС? 
2 6 % in to 8 34 in — — 1394in 1982іп Asin No Proto — 1FJ45 
Fixed-hook spanners—A curved arm Aluminum, Bronze, Natural 
with a hook on the end fits into the nut = 2 ni d Ain — — Ün шіп Yin Yes Ampco 4RPCi 
] R Іхей-Н00 

to loosen or tighten it. Aluminum, Bronze, Nickel, Natural 
1% in to 2 in = = 8in Hein Vs in Yes Ampco 21XX09 
334 in to 4 in = — in esin віп Yes Ampco 21XX14 


Pipe Wrench Sets WESTWARD’ \BOTHENBERGER 


= Serrated jaw = Turn threaded pipe and pipe fittings. 


on = 


Overall Handle Item 
Jaw Cap. Length Type Tether Style Brand No. 
Straight 
Aluminum Handle Material 
1% іп, 2in 10 in, 14 in І-Веат Tether Capable Westward 4YR92 


Cast Iron Handle Material 


E in, 2 V; in 12 іп, 18 in I-Beam Tether Capable Westward 4PL94 
Straight wedish 
A YROS rites Steel Handle Material 
Tin 6in Ergonomic ^ Not Tether Capable Rothenberger —60EG19 
2in 5 51/100 in Ergonomic ^ Not Tether Capable Rothenberger —60EG18 
› WÉSTWARD' oTHENBERcER Іше” 40» IRWIN. 
GEDOREP RIDGID WESTWARD S Mius кЕЕПГ Ыы 
Рїре Wrenches Overall | Handle Item Overall | Handle Item 
Ed Сар (елші. Туре Brand No. Jaw Cap. Length Type Brand din 
i raight Pipe Wrenches A in -Beam roto 
Ж Serrated Jaw texture except where noted | Alloy, Steel Handle Material ЕА 6 in -Beam Westward 390046 
Adjustable jaws grip and turn threaded pipe and pipe Xi 15! іп Beam Gedore 230058 t Еп Ream NT J 5? 
e = Д in -Beam edore in -Beam estwar 
fittings. Ratcheting wrenches allow one-handed 37" 36in Beam Gedore  53DU61 T Bin І-Веат Proto 38412 
operation without repositioning. Slim Swedish Alaainum Handie Material — BRB TE 10 Ш -Beam Ni J 24198 
А ; А А a in -Beam idgi A in -Beam estwar 
wrenches adjust jaw size via a nut. Hex wrenches T4 iOi -Beam — Westward — 3MATO TW —  1üin [Бат Ргою 38413 
grip hexagonal bolts and screws. End pipe wrenches Ту" 10 іп -Beam Proto 38WF23 Т" 10 іп -Beam Ridgid atl 
я 4 in ti 4 2" 12 in -Beam Westward 3МА11 2 12 in -Beam Ridgid 4cw42 
fit against a wall or in tight spaces. The jaws of offset — 5. i2in 1-Вват Proto 38WF24 2 1211 — Beam Westward 31/08 
wrenches open perpendicular to the handle for use 2 12 in -Beam Frota 218637 2 12 іп -Beam lar 0, 39414 
in ti in -Beam idgi in -Beam idgi 
overhead or in tight spaces. 2 i4in  l-Beam Westward 3МА12 2 i4in Beam Westward  3LY99 
2" 14in -Beam Proto 38WF25 2 14 in -Beam Proto 3R415 
2%" 18 in -Beam Ridgid 6A652 2/” 18 in -Beam Ridgid 4A500 
Straight AA 18 in -Beam Westward 4ҮН90 2% 18 in -Beam Westward — 4YR93 
3MA10 2%" 18 in -Beam Rothenberger 53RF19 3 24 in -Beam Ridgid 4A501 
3 24 in -Beam Ridgid 6A653 3 24 in -Beam Westward _ 4YR94 
EM 24 in -Beam Westward ^ 4YR91 зу” 18 in -Beam Proto 3R416 
3" 24 in -Beam _ Rothenberger 53RF20 4 24 in -Beam Proto 3R417 
Straight Зу" 18 in -Beam Proto 38WF26 5 36 in -Beam Ridgid 4A502 
with Valve 4 24in -Beam Proto 38WF27 5 36 іп -Beam Westward 1Х/73 
5 36 in -Beam Ridgid 6A654 5 36 in -Beam Proto 3R418 
Wheel End 5" 36 in -Beam Westward _ 1XJZ2 e 48 in -Beam Ridgid —— 4NV21 
38HV32 5 36 in -Beam Proto 38WF28 6 48 in -Beam Westward 6ATY2 
5 36 in -Beam Rothenberger 53RF21 6 48 in -Beam Proto 3R419 
6" 48 in -Beam Ridgid 4NV22 8" 60 in -Beam Westward 396051 
Ratcheting 6 48 in -Beam Westward бАТҮЗ 8 60 in -Beam Ridgid 1XDY8 
4JA77 6" 48 in -Beam Proto 442J68 
Cast Iron Handle Material 
y біп -Веат Ridgid 1ХрҮ9 | CONTINUED | ] 
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HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Pipe & Chain Wrenches 
«rum 
m | 
fg, —— ЕЕ - = SE SS oo 
Nonsparking Monkey Swedish Hex End 1 Offset 
46C037 38VGO6 40GL48 60EG12 1Е215 


СЕПОНЕР RIDGID WESTWARD 


Pipe Wrenches 
Overall Handle Item Overall Handle Item Overall Handle Item 
Jaw Cap. Length Type Brand No. Jaw Cap. Length Type Brand No. Jaw Cap. Length Type Brand No. 
Straight Pipe Wrenches, Tether Ready TE 16 in -Beam Reed 38HV30 5 29 in -Beam Knipex 38VG06 
Alloy Steel Handle Material oy" itin Ergonomic Irwin AJATI Steel Handle Material 
1% 10in Ergonomic Milwaukee 52ХН81 9 Vise-Grip ТУ” 16 “іп ^ Straight Rothenberger 60EG03 
2 12in ^ Ergonomic Milwaukee 52ХН82 Aluminum Handle Material 27 211іп Straight Rothenberger 60EG02 
2" 14in Ergonomic Milwaukee 52ХН83 2" 14 іп -Вват Ridgid 4MY87 Swedish Pipe Wrenches, Tether Ready 
2W 18in ^ Ergonomic Milwaukee 52ХН84 2%" 18 in -Beam Ridgid 4МҮ88 Alloy Steel Handle Material 
20%" 24in Ergonomic Milwaukee 52ХН90 Cast Iron Handle Material 3 25in Plier-Type Gedore 55КМ09 
Aluminum Handle Material 10" 10 in -Beam Ridgid 1EZ12 Hex Pipe Wrenches 
Tw 10in ^ Ergonomic Milwaukee 52ХН85 2 14 іп -Веат Ridgid SAY50 Cast Iron Handle Material 
LUI 18in . Ergonomic Milwaukee — 487R47 Monkey Wrenches 2" 20 in -Beam Ridgid 40GL48 * 
2 12in Ergonomic Milwaukee 52ХН86 Alloy Steel Handle Material 299 9in -Beam Ridgid 4A504 * 
De 14in Ergonomic Milwaukee 52ХН87 2 9in -Beam Westward 3960048 * 2% 9 іп -Веат Westward бАТҮ4 * 
2W 18in Ergonomic Milwaukee 52ХН88 3 Ti in -Beam Westward 39CG45 * Hex Pipe Wrenches, Tether Ready 
3" 24in Ergonomic Milwaukee 52ХН89 3" 1434 in -Beam Westward 39CG44 * Cast Iron Handle Material 
4 24 іп І-Веат Proto 24AK39 Cast Iron Handle Material 296" 10in Ergonomic Milwaukee 487837 * 
5 36in ^ Ergonomic Milwaukee 487845 298 12 in -Beam Ridgid SFY89 * End Pipe Wrenches 
6 48in Ergonomic Milwaukee 487846 298 12 іп -Beam Westward — 6ATY6 * Aluminum Handle Material 
Cast Iron Handle Material Monkey Wrenches, Tether Ready ту” 10 in -Beam Ridgid GNTR1 
yr 6 in Ergonomic Milwaukee 487834 Cast Iron Handle Material 2" 14in -Beam Ridgid 6YJ46 * 
oh 8in Ergonomic Milwaukee 487835 298 12in ^ Ergonomic Milwaukee 487838 * 2 18 in -Веат Ridgid 6YJ47 
3 24in Ergonomic Milwaukee 487836 Nonsparking Monkey Wrenches 2%" 18 іп -Beam Westward 390047 
5 36in ^ Ergonomic Milwaukee 487R42 Aluminum Bronze Handle Material 60" 60 in Straight Rothenberger 60EG12 
: 48in Ergonomic Milwaukee —487R43 21916" 15 іп -Вват Ampco 1ТЕВ4 Cast Iron Handle Material 
60in ^ Ergonomic Milwaukee 487844 4 21 in -Beam Ampco 1ТЕВ5 2" 14 іп -Веат Ridgid 4CW43 
жал Straight Pipe Wrenches Nickel Aluminum Bronze Handle Material 2" 14in -Beam Westward — 6ATYS 
Aluminum Bronze Handle Material ТУ" 8in -Beam Ampco 466037 2%" 18 in -Beam Ridgid 4CW44 
Tie 8in -Beam Ampco 8W815 TR" 10 in -Beam Ampco 46C101 2%" 18 in -Beam Westward 390050 
2 10 in -Beam Ampco 4RPC2 2/4 12 in -Beam Ampco 46C059 End Pipe Wrenches, Tether Ready 
21916" 14 in -Beam Ampco 40С07 3 18 in -Beam Ampco 460107 Aluminum Handle Material 
3116" 18 іп -Вват Атрсо 40С08 Swedish Pipe Wrenches TE 25 cm Straight Rothenberger 60EG10 
Tu 24 in -Beam Ampco 4DC10 Alloy, Steel Handle Material 14" 35 cm Straight Rothenberger 60EG11 
Sie" 36 in -Beam Ampco 4ВРС5 {1 in Plier-Type Gedore 530051 Offset Pipe Wrenches 
7%6 48 in -Beam Ampco 8ADX7 1. 12 in Plier-Type Gedore 53DU46 Aluminum Handle Material 
Aluminum Handle Material 1%" 10 in Plier-Type Gedore 53DU45 2 14in І-Веат Ridgid 1EZ15 
2W 10 in -Beam Ampco 4RPC3 10" 16 in Plier-Type Gedore 53DU47 2" 14 іп І-Веат Westward — 1XJZ7 
21316" 14 in -Вват Атрсо 4RPC4 112" 17 in Plier-Type Gedore 53DU52 2" 14 in l-Beam — Rothenberger 53RF23 
KELTY 18 in -Beam Ampco 40С09 196" 12 іп -Вват Knipex _ 38VG07 2%" 18 іп I-Beam Ridgid 4CW45 
41" 24 in -Beam Ampco 4DC11 2" 22 in Plier-Type Gedore 53DU48 219" 18 іп I-Beam Westward — 1XJZ8 
516" 36 in -Beam Ampco 4RPC6 2" 23 in Plier-Type Gedore 53DU53 2%" 18 in l-Beam Rothenberger 53RF24 
796" 48 in -Beam Ampco 8RF38 2%" 16 in -Beam Knipex —— 381/603 3 24 in I-Beam Ridgid 1EZ16 
Beryllium Copper Aloy Handle Material 238 17 in -Beam Knipex 38VG08 3 24 in I-Beam Westward — 1XJZ9 
-Beam Westward 23Х843 238 17 in Plier-Type Knipex 38VG13 Offset Pipe Wrenches, Tether Ready 
Straight Pipe Wrenches with Valve Wheel End 294 21in -Beam Knipex 38VG11 Aluminum Handle Material 
Alloy Steel Handle Material 2 22 in -Beam Knipex | 38/004 2" i4in Ergonomic Milwaukee 487839 
10 in -Beam Reed 38HV32 26 in Plier-Type Gedore 53DU54 2 18in Ergonomic Milwaukee 487840 
Ratcheting Pipe Wrenches 7 30 in Plier-Type Gedore Sas 3 24in Ergonomic Milwaukee —487R41 
Alloy Steel Handle Material 498 25 in -Beam Knipex 38/005 * 
T fin Beam Read 38HV23 4% 96in — Beam  Knipex  38VG12 Smooth Jaw Textura 


KLEIN GEDOREF 
Chain Wrenches, Chain Tongs & Strap Wrenches Double End 


Grip and turn odd-shaped and cylindrical items. Chain wrenches and chain tongs are adjustable Cham 
: | А Po À Қ 4CW47 
chains that tighten around an object to grip it so the object can be turned. Adjustable strap wrenches 
have nonmarring strap material and won't damage highly polished surfaces. 
For Chain Handle Item For 
Outside Dia. Length Length Jaw Material Brand No. Outside Handle Strap Strap Strap Item 
Double End Chain Wrenches Dia. Length Width Length Material Brand No. 
Alloy Steel Handle Material Strap Wrenches 
5 in 185 14іп Alloy Steel Ridgid 4CW47 Alloy Steel Handle Material 
Sin 204 18іп Alloy Steel Ridgid 4CW48 12" E 23" Alloy Steel Klein Tools 20Н05 
5in 20%"  24in Alloy Steel Ridgid 1EZ14 By! 9" y 22ү" Rubber Westward 23М601 
Sin 20/7  24in Alloy Steel Westward — 1XJZ4 8 18" 194" 34" Alloy Steel Klein Tools — 2DFD5 
7 Vin 29" 36 in Alloy Steel Ridgid 1XDY7 97" 11" T 343 Rubber Westward 23М602 
Cast Iron Handle Material Aluminum Handle Material 
7in 29%" 36іп Alloy Steel Westward 390053 3  TIW re 17 Aluminum Ridgid 38HY48 И 
Double End Nonsparking Chain Wrenches 3w 11%"  1W 17 Aluminum Ridgid 4A505 Single End 
Nickel, Aluminum, Bronze Handle Material ЗУ" 13" ти" 16" Aluminum Rothenberger 53RF26 Chain Tong 
1 in 20" 20іп Aluminum Bronze Ampco 1TEB7 БУ" 18 177 294” Woven Nylon Ridgid 4СРЕ2 53RF08 
4in 253" Збіп Aluminum Bronze Атрсо 21ХМ/05 8" 12" T 8 Aluminum Gedore 425R41 
12 in 5494 72іп Aluminum Bronze Ampco 21XW03 87" 13" q^ 36" Aluminum Rothenberger 53RF27 
Single End Chain Wrenches Plastic Handle Material 
Alloy Steel Handle Material 8" 5" 1%" 31" Plastic Ridgid 52VN71 
in 155  12in Alloy Steel Ridgid 3KHC2 Polypropylene Handle Material 
4 in 16" 12 in Alloy Steel Westward _ 396643 ЗИ" He" 21 Rubber Westward 5PV87 
i in 165 16 Фіп Alloy Steel Proto 3R410 D 4" y 38" Rubber Westward  5РҮ88 
2in 36' 64 in Alloy Steel Rothenberger 53RF11 Strap Wrench Sets 
Double End Chain Tongs Polypropylene Handle Material 
Iron Handle Material 23W- Wy 21-37- Reinforced | 
Віл 40%" 50іп Alloy Steel Ridgid 4СРЕ5 4-12" d 13/46" 13462 Neoprene Westward | 5PV89 
12 in 55%"  64in Alloy Steel Ridgid 4CPE6 Rubber 
Single End Chain Tongs 
Alloy Steel Handle Material Strap 
in 12" 12 in Alloy Steel Rothenberger 53RF08 
6% in 6’ 45 іп Alloy Steel Rothenberger 53RF09 2DFD5 
8% in 50" 50 in Alloy Steel Rothenberger 53RF10 
Iron Handle Material 
18 in 74/7 — 87 in Alloy Steel Ridgid 4CPE4 
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Valve & Torque Wrenches Details on page A1. 


Valve Wheel Wrenches «Qe Wistar REO 


Long-handled wrenches add leverage for opening and closing valves 
that have a handwheel. Slip resistant design for secure grip. 


Overall Item 
Claw Head Size Length Nonsparking Material Finish Brand No. 
21XX16 
14%" Yes Aluminum Bronze Natural Ampco 21XX16 
21%" No Alloy Steel Black Oxide Westward 5PWF2 
17 Yes Aluminum Bronze Natural Ampco 21XX17 
Ё 21% Yes Aluminum Bronze Natural Ampco 21XX18 
Double End 
W -21/82" 8 No Alloy Steel Black Oxide Westward 5PWE5 
Double End Ve" -T' 10" № Alloy Steel Black Oxide Westward SPWE6 
5PWE5 1",-1-5/16" 177" № Alloy Steel Black Oxide Westward 5PWE7 
Double F-Shaped 
1946 -1-9/16" 195 Yes Aluminum Bronze Natural Ampco 21XV98 
1% 1397 Yes Aluminum Bronze Natural Ampco 460053 
1% 159 Yes Aluminum Bronze Natural Ampco 46067 
F-Shaped 
F-Sh d 1% 12 No Alloy Steel Powder-Coated Westward 5PWF3 
"эпаре 198 TW No Alloy Steel Powder-Coated Westward 5PWF4 
SPWF3 T% 26%" No Alloy Steel Powder-Coated Westward БРМ/Е5 
Ty" 1734" Yes Aluminum Bronze Natural Ampco 21XV96 
Single End 
A 8 Yes Aluminum Painted Wheeler-Rex 38L080 
T 14 Yes Aluminum Painted Wheeler-Rex 38L081 
T 15 No Alloy Steel Black Oxide Westward 5PWES8 
А 1%" 157" № Alloy Steel Black Oxide Westward 5PWF1 
Single End 198" 18" Yes Aluminum Painted Wheeler-Rex 38L082 
38L080 2" 27 No Alloy Steel Powder-Coated Westward 5PWE9S 
2W' 48" No Alloy Steel Black Oxide Westward SPWFO 
Insulated 
Calibration 
60ТАЗ4 Drive Torque Certificate Overall Item 
Size Torque Range Increments Included Length Brand No. 
В A" 16 ft-lb to 80 ft-lb 0.5 ft-lb Yes 15 in Proto 4YA67 
ы Ratcheting %” 20 ft-lb to 100 ft-lb 1 ft-lb No 16 %in Proto 426F06 
[". — { cu 53CA71 VA 16 ft-lb to 80 ft-Ib 0.5 ft-lb Yes 15 in Proto — 4YA68 
Ww 16 ft-Ib to 80 ft-lb 0.5 ft-Ib No 15in Proto _ 426F05 
Tether-Ready Ratcheting 301-010 150146 1 ft-lb Yes 19 in еа 53СА72 * 
ea nm È ~ 24AJ65 y 30 ft-lb to 150 ft-Ib 1 ft-Ib No 20 1⁄4 in Proto — 426F12 
y 30 ft-lb to 150 ft-lb 1 ft-lb Yes 20 Жіп Proto 4YA69 
P ун 33.2 Н-І to 151.2 ft-lb — 1 ft-Ib, 1 Мт No 20 5 in Proto 426Ғ14 
4 VA 50 ft-lb to 250 ft-lb 1 ft-lb No 26 “in Proto 426Ғ08 
AER ON IB GEARWRENCH, 50 ft-lb to 250 ft-lb Tft-b Yes 26in Proto 4ҮАТ 
н 1 turtevant 
Vo 50 ft-lb to 250 ft-lb 2 ft-lb Yes 25 ^ in В 53CA73 * 
WESTWARD TORQUE £5 Richmont 
WESTWARD CDU Sturta GEDOREV E 60 ft-lb to 300 ft-Ib 2 ft-lb Yes 32% in Proto ДҮАТ1 
а y 120 ft-lb to 600 ft-Ib 2 ft-lb No 41 ^in Proto 426Ғ17 
Adi tabl Mi t T W h yr 120 ft-lb to 600 ft-lb 2 ft-lb Yes 41 in Proto 4ҮА72 
Jus e Micrometer lorque Wrencnes yr 120 ft-lb to 600 ft-lb 21-р Ves 48 ein Westward 554001 
А : T 140 ft-lb to 700 ft-lb 2 ft-lb No 46 3À in Proto — 426F19 
= Rotate clockwise and counterclockwise, except where noted Foot-Pound, Newton-Meter І 
ifi А 3” - z m m T 
Apply a specific torque to fasteners. Handle twists to set torque value. As the 3€ T EIE IO EIE — 8 Wa ee Pes ee NT 
wrench rotates, an audible click indicates that the desired torque has been E 1 0 р 0 100 -ib M -Ib, ia tem Yes 1 By in Gearwrench BUDE Ы 
reached. Ratcheting micrometer torque wrenches don't need їо be repositioned jy iüfrlbto150ftib iib, 1.35 Мат — No — 18 in Westward 4DA96 7 
during rotation. y 20 ft-lb to 150 ft-lb 1 ft-lb, 1.4 N-m Yes 19 in Cdi 4YVX8 
үйлі 20 ft-lb to 150 ft-Ib 1 ft-lb, 1.4 N-m Yes 20 in Westward 55JA98 
Calibration y 30 ft-lb to 250 ft-lb — 1 in-Ib, 1.4 N-m Yes 24 V in Cdi 4YVY1 
Drive Torque Certificate Overall Item үлі 30ft-Ibto250ft-Ib 21-І, 2.7 N-m Yes 25in  Gearwrench 644D41 * 
Size Torque Range Increments Included — Length Brand No. y 50 ft-Ib to 250 ft-lb 1 ft-lb, 1.4 N-m Yes 24 Біп Westward 55JA99 
Insulated Micrometer Torque Wrenches yr 60 Н-ІҺ to 300ft-Ib — 2ft-Ib, 2.7 К-т Yes 35 tein Westward 55JA93 
Foot-Pound, Newton-Meter EA 100 ft-lb to 500ft-Ib 5 ft-Ib, 6.8 N-m Yes 42 іп Cdi 4YVY3 
Ys" 11091-16, 2 ї0 12 Мт 0.1 N-m Yes 112 чіп Jameson/Itl 60TA34 y 100 ft-lb to 600 ft-lb — 5 in-Ib, 6.8 N-m Yes 42 in Cdi 4YVY4 
$6  4to20ft-Ib, 5 to 25 N-m 0.2 N-m Yes 117% їп Jameson/Iti 60TA33 T 140 ft-lb to 700 ft-Ib — 2 ft-Ib, 2.7 К-т Yes 485% in Westward 55JA96 
Non-Insulated Micrometer Torque Wrenches 1  200ft-bto 1000 ft-Ib — 5 ft-Ib, 6.8 N-m Yes 70 in Cdi 4YVY5 
Foot-Pound p Inch-Pound " 
УВ" 16 ft-Ib to 80 ft-lb 0.5 ft-lb No 14% in Proto 426F01 " i n n i turtevant * 
WF — 30 ft-lb to 150 9-6 {ft-lb No 20/іп Proto 426F11 Ж in-lb to 50 inb 110-0 Yes 11% in Richmont 530A69 
y 50 ft-Ib to 250 ft-Ib 1 ft-lb No 25 % in Proto 426F07 V 40 in-Ib to 200 in-Ib 1 in-Ib No 11 Ain Proto — 426F21 
y 120 ft-Ib to 600 ft-Ib 2 ft-Ib No 41 in Proto 426Ғ15 үлі 40 in-Ib to 200 in-Ib 1 in-Ib Yes 11 in Proto — 4YA63 
T 200 ft-Ib to 1000 ft-Ib 5 ft-lb No 69 in Proto 10877 38 40 in-Ib to 200 in-Ib 1 in-Ib No 11 “in Proto — 426F23 
1' 400 ft-Ib to 2000 ft-Ib 10 ft-Ib No 107 % in Proto — TARN7 yy 40 in-Ib to 200 in-Ib 1 in-Ib Yes 11 іп " Proto 4YA64 
Foot-Pound, Newton-Meter " F А ; i turtevant * 
w Nemto 25 ат _ 05 Nem. TED үю — Syn Wina Tools 53KF28 « Ж __401п- to 200 1-6 211-0 Yes — 1091п рісптопі 93CA74 
ув" 10 ft-Ib to 100 ft-lb 1 ft-lb, 1.4 N-m Yes 18 in earwrench 41XR30 * ° i A n ;, Sturtevant * 
20 ftlbto 150 ft-lb tib 14N-m — Yes 22in Gearwrench 41YA59 * %4" 1501-6 to 750 in-lb 5 in-lb Yes 15/4in Richmont 93CAT0 
y 30 ft-lb to 250 ft-lb 2 ft-lb, 2.7 N-m Yes 24% in Gearwrench 41XE17 * %” 200 in-Ib to 1000 in-Ib 5 in-Ib No 15 in Proto — 426F25 
x 40 N-mto 220 N-m 0.5 N-m, 1 ft-lb Yes 21 іп Міһа Tools 53KF30 * Inch-Pound, Newton-Meter 
ра ft-lb to 600 ft-lb 2.5 ft-lb, 3.4N-m — Yes 42 “іп Gearwrench 41YA61 Ww 10 in-Ib to 60 in-Ib un Yes 9%in Westward 55JA94 
y 40 in-Ib to 200 in-Ib 1 ft-lb No 11 Жіп Proto 426F20 y 40 in-Ib to 200 in-lb — 0.11 N-m, 1 in-Ib — Yes 1115 іп Westward 55JA91 
38 40 in-Ib to 200 in-Ib 1 in-Ib No 11 ^in Proto 426F22 E 20 in-Ib to 150 in-lb 0.12 N-m, 1 in-Ib — Yes 10 “in Cdi 4YVX4 
yy 40 in-Ib to 200 in-Ib 1 in-Ib Yes 1t Win Proto 4ҮА74 E 30 in-Ib to 250 in-lb — 0.12 N-m, 1 in-Ib — Yes 11 іп Cdi 4YVX6 
9%” 200in-lb to 1000 in-Ib 5 in-Ib No 14% in Proto 426F24 38 40 in-Ib to 200 in-lb — 0.11 N-m, 1 in-Ib — Yes 11 %in Westward 55ЈА92 
%' _ 200іп-Ір to 1000 in-Ib 5 in-Ib Yes 15 Жіп Proto 4ҮА75 Newton-Meter 
Inch-Pount, Newton-Meter 6 "T Ww 2 N-m to 10 N-m 0.1 N-m Yes 7 hin sape 49AD70 * 
LM 30 in-Ib to 250 in-lb 0.23 N-m, 1 in-lb — Yes 14 in earwrench Ы . i turtevant * 
Flex-Head Ratcheting Micrometer Torque Wrenches 5 4 N-m to 20 К-т 0.2 К-т Yes 11 іп о S3CATS 
Foot-Pound a i turtevant * 
* 10 is bto 100 feb ШЕП No ig ү in Pro б 535175 Ve 40 N-m to 200 N-m 1 Мт Yes 19 Жіп Richmont 53CA76 
2 -Ib to - | o ^in roto * 1 turtevant * 
Insulated Ratcheting Micrometer Torque Wrenches К 60 N-m to 300 N-m 2N-m Yes 244in Richmont 930A77 
Foot-Pound, Newton-Meter y 160 N-m to 800 N-m 2 ft-lb No 41 Vo in Proto — 426F18 
38 9 ft-lb to 44 ft-lb 4 N-m, 5 ft-lb Yes 14in Јатеѕоп/ї З1СЕ79 Tether-Ready Ratcheting Micrometer Torque Wrenches 
Inch-Pound, Newton-Meter Foot-Pound 
y 9 ft-lb to 44 ft-lb 4 N-m, 5 ft-lb Yes 14in Јатеѕоп/ії 31СЕ80 үлі 50 ft-lb to 250 ft-lb 1 ft-lb No 27 Vin Proto 24AJ65 
Ratcheting Micrometer Torque Wrenches Foot-Pound, Newton-Meter 
Foot-Pound " y po tel 0 250 ft-lb 1 ft-lb, 1.4 N-m Yes 24 № іп Саї 30НМ05 
p F т " Vi turtevant * Newton-Meter 
Ж 5ftlbto гор Gob Yes  15%in  Richmont_330A71 97 16 N-m1o 80 N-m 0:5 т No {Sin Proto 244163 
38 16 ft-Ib to 80 ft-lb 0.5 ft-Ib No 15in Proto 426F02 *Clockwise 
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Torque Wrenches 


® WesTwARD m : Interchangeable 
BLACK MAX CO" | ОП жо 
YELLOW nn 7 
JACKET’ 
<Р INSIZE 
TS ea Flex-Head 
P { Wesrwaro 
Electronic Torque Wrenches = — t oe 
Feature a digital display for precise torque readings and electronic torque 
measurement for high accuracy. Flex-head works at an angle to reach Standard-Head, — = Se —— 
fasteners in tight spaces. Avoid overtightening or undertightening fasteners High oo = (io | Эш —— ————1 
and apply consistent torque. TRUE я = ! 
Calibration 
Overall Certificate Item 
Torque Range Ratcheting Length Torque Measurement Type Included Visual/Audible Indicators Brand No. 
Electronic Interchangeable Head Torque Wrenches 
Y4 in Drive Size 
25 ft-lb to 250 ft-lb, 3 N-m to 28 N-m No 17 Inch-Pound, Newton Meter No LED Lights Proto 4NAN9 
Flex-Head, Electronic Torque & Angle Wrenches 
% in Drive Size 
5 ft-lb to 99.5 ft-Ib, 6.8 N-m to 135 N-m Yes 16%" Inch-Pound, Centimeter-Kilogram Yes Audible and Visual Westward 6PAG1 
% in Drive Size 
12.5 ft-Ib to 250.7 ft-Ib, 17 N-m to 340 N-m Yes 26" Inch-Pound, Centimeter-Kilogram Yes Audible and Visual Westwart 6PAG2 
Flex-Head, Electronic Torque Wrenches 
М in Drive Size 
1.11 to 22.12 ft-Ib Yes 157 Foot-Pound, Newton-Meter Yes, NIST, TAF Audible and Visual Westward 39WE18 
1 %c in Drive Size 
8 to 85 N-m No 157" Newton-Meter Yes, NIST — Audible Tone, LED Light Bar Blackmax 60WA11 
Standard-Head, Electronic Torque & Angle Wrenches 
36 in Drive Size 
180 to 900 in. Ibs. Yes 16%"  Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual еа 547Х89 
Standard-Head, Electronic Torque Wrenches 
3A in Drive Size 
0.44 to 8.85 ft-lb Yes 8%" Centimeter-Kilogram, Inch-Pound Yes, NIST, TAF Audible and Visua Westward 6PAE8 
1.11 to 22.12 ft-lb Yes 15%" Inch-Pound, Newton-Meter Yes, NIST, TAF Audible and Visual Westward ARYL2 
2.1 to 20.8 ft-lb Yes 2017 Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visua Proto 36WX46 
4.42 to 22.12 ft-lb Yes 15%"  Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual nsize 55VP37 
12 to 264 in-Ib Yes 17 Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visua Proto 56JR86 
36 in Drive Size 
3.1 to 62.7 ft-lb No 101%" Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter No Audible and Visua Yellow Jacket — 423N89 
5 to 99 ft-| Yes 16%”  Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual Proto 53JT46 
5 to 99.5 ft-Ib Yes 1634" Inch-Pound, Newton-Meter Yes, NIST, TAF Audible and Visual Westward ARYL3 
5 to 100 ft-lb Yes 174 Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Visual Proto 56JR87 
% in Drive Size 
12.5 to 250 ft-Ib Yes 25%"  Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual Proto 53JT52 
12.5 to 250.7 ft-Ib Yes 2598 Inch-Pound, Newton-Meter Yes, NIST, TAF Audible and Visual Westward 4RYL8 
29.5 to 147.5 ft-lb Yes 2076" Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual nsize 55VP36 
300 to 3,000 in-Ib Yes 32916" Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Visual Proto 56JR88 
% in Drive Size 
Oto 18 N-m Yes 48" Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual Proto 53JT55 
31 to 626.8 ft-Ib Yes 48" Inch-Pound, Newton-Meter Yes, NIST, TAF Audible and Visual Westward 39WE12 
$ 100 to 500 N-m Yes 3771  Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual nsize 55VP39 
1in Drive Size 
55 to 1,106 ft-lb Yes 7078 Foot-Pound, Newton-Meter Yes, NIST, TAF Audible and Visual Westward 39WE11 
Standard-Head, High Accuracy Electronic Torque Wrenches 
М in Drive Size 
0.63 to 6.25 ft-lb No 11" Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visua Proto 4NAH6 
0.83 to 8.33 ft-Ib No 11" Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual Proto 4NAH7 
36 in Drive Size 
2.1 to 21 ft-lb No 11" Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual Proto 4NAH8 
5 to 50 ft-lb No 11" Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visua Proto 4NAH9 
' in Drive Size 
10 to 100 ft-lb No 22" Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visua Proto 4NAJ1 
25 to 250 ft-lb No 22" Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual Proto 4NAJ2 
% in Drive Size 
0 to 350 ft-lb Yes 2178 Foot-Pound Yes Visual, Audible Proto 4XRJ2 
60 to 600 ft-Ib No 22" Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visua Proto 4NAJ3 
1 in Drive Size 
100 to 1,000 ft-lb No 77! Foot-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visua Proto 4XRJ3 
200 to 2,000 ft-Ib No 125" Foot-Pound, Newton-Meter Yes Audible and Visual Proto 4NAJ4 
Calibration 
Drive Overall Certificate Item 
Size Torque Range Torque Increments Length Included Brand No. 
Foot-Pound, Meter-Kilogram 
Vb in 35 to 175 ft-lb, 5 to 24 m-kg 0.5 m-kg, 5ft-Ib — 21 “in Yes Proto  JARR1 
INSIZE %in 12010 6001-6 16 to 80 m-kg 2 m-kg, 10 ft-lb  46%in Yes Proto 1ARRS 
36 in 1to 7 m-kg, 10 to 50 ft-Ib 0.2 m-kg, 1ft-Ib — 10 “in Yes Proto 1ARRO е 
- Tin 0102000 ft-lb, 56 to 280 m-kg 5 m-kg, 40 ft-lb — 11094 in Yes Proto 1ARR7 
Dial Torq ue Foot-Pound, Newton-Meter a 
Yin 35 їо 175 ft-lb, 50 to 250 N-m 5 N-m, 5 ft-lb 21 ^in Yes Proto 1ART1 
Wrenches іп 10 to 50 ft-lb, 14 to 70 N-m ift,2N-m  14%in Yes Proto 1ARTO 
Inch-Pound, Centimeter-Kilogram 
Dial indicates torque Я in 0 EUR v 35 cm-ko, 1540 Ер us ир, ста 10 in Ws Pro 0 Eu Inch-Pound, Newton-Meter 
" ^ in to 75 in-Ib, 18 to 90 cm- іп-ІВ, 2 cm-l in es roto 4JW74 
applied as wrench rotates. —% —s0 to 250 mdb 56 to 280 cm-Mj ^ sem-g Sinb —— 10m — Yes — Proto  1ARPB 
A memory pointer displays Inch-Pound, Newton-Meter — . я я т 
th ; t Ya in 1 to 4 N-m, 6 to 30 in-Ib 0.05 N-m, 0.5 in-Ib — 10in No nsize SoVP51 
e maximum torque іп 01030 N-m, 20 to 250 in-Ib 0.5 Мт, 5 in-Ib 10 in Yes Proto 4JW74 
applied to the fastener. Yin 5010250іп-Ір, 6 to 30 N-m 0.5 N-m 10 in Yes Proto 1ARR9 
Flat Beam Torque Wrenches 
» Includes calibration certificate é 
Measures torque from a pivot point at the fastener 
to ensure proper fastener tension. As beam rotates, ae T E. 1ш ч ке пат А 
a pointer indicates torque. For use іп fastener eh Pou de nang 1 5. 
testing and assembly compliance testing for Г in 5 іп-10 їо 600 in-b 25 іп- 13/іп 36WD40 
products with rotating components. Maintain сай- МФ мшеМетг т тот ІП 36WD42 
bration longer than other types of wrenches. Yin ON-mto12N-m 0.5 М№т 6%in 36WD41 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. = 


Torque Wrenches Details on page A1. = me 
Overall Calibration Item 
amt  ———— Drive Size Torque Range Length — Certificate Included Brand No. 
Preset Interchangeable Head Torque Wrenches 
38A305 Foot-Pound —— . . 
% in 20 ft-Ib to 100 ft-Ib 16 3 in No Insize 55VP40 
П Сени Yin 50 ft-Ib to 250 ft-Ib 20 16 in No Insize 55VP44 
T 35 in 100 ft-Ib to 600 ft-Ib 41 96 in No Insize 55VP45 
Electronic H5 16 ft-lb to 80 in-Ib 15 in No Proto — 4NAW4 
4NAP3 H7 50 ft-lb to 250 in-Ib 25 1⁄4 in No Proto 4NAWS 
Kit Ў іп 30 ft-Ib to 150 ft-Ib 19 Жіп No Insize 55VP41 
INSIZE CDU-?:?z 33NT63 Preset Interchangeable Head Torque Wrenches 
Foot-Pound, Peuran — 15 ft-lb to 75 ft-lb, 20 N 102 N 111 Y Cdi 38A305 
Я ба in -Ib to -Ib, -m to -m in es i 
@ GEDOREP Wesiwag» VA] sae Inch-Pound, Newton Meter 
ен 27а in 250 in-Ib to 50 in-Ib, 6 N-m to 28 N-m 10 in Yes Cdi 38A303 
Interchangeable Head *in x %in 60 in-Ib to 300 in-Ib, 7 N-m to 34 N-m 834 in Yes Sturtevant’ звуурта 
9mm x 12mm 0.4 N-m to 2 N-m, 2 in-Ib to 18 in-Ib 4in Yes Gedore — 49AD75 
Torq ue Wrenches Electronic Interchangeable Head Torque Wrenches 
Inch-Pound, Centimeter-Kilogram " " 
i Ув in 5 ft-lb to 99.5 ft-Ib 6 віп Yes, NIST, TAF Westward | 6PAF7 
. multiple ruis wrench 4. Yo in 12.5 ft-Ib to 250.7 ft-Ib, 250.7 ft-Ib to 12.5 ft-Ib $% % in Yes, NIST, TAF Westward 6PAGO 
eset torque wrenches are set with a range Inch-Pound, Newton Meter - . i 
of torque values that can be changed with a H5 10 ft-Ib to 100 ft-Ib, 120 in-Ib to 1,200 in-Ib 17 Win No Proto — 4NAP3 
separate tool. Electronic torque wrenches Interchangeable Head Torque Wrench Kits 
i 16 mm, 17 mm, 21 mm, 22 mm, ; Yellow 
can be programmed and have audible and ШИШИ cou 10 N-m to 80 N-m, 7 ft-lb to 59 ft-Ib 16 in Yes TOW — g3NT63 
visual cues to indicate when the desired 17 mm, 22 mm, 24 mm, | Yellow 
torque setting is near. 26 mm, 27 mm, 29 mm 10 N-m to 80 N-m, 7 ft-Ib to 59 ft-Ib 16in Yes Jacket 33NT62 
Overall Maximum Head Item 
Size Length Torque Offset Angle Brand No. 
Adjustable Torque Wrench Heads 
= 2 36 in Drive Size 
y 36 in D 02 Ш 752 in-Ib 0? Yellow Jacket 423N90 
12-Point c Hex Drive Open End тт x 12mm Drive size 
1 віп 4 in 147 ft-lb 0? Westward 192661 
53KJ04 423N90 60GV75 53KH76 14mm x 18mm Drive Size 
1 vin 5 Yin 147 ft-lb 0° Westward 192662 
e мет Hex Drive d Wrench Heads 
JACKI Dovetail Drive Size 
WESTWARD’ ы Y2 in 154 in 30 іп-Іһ 15° Sturtevant Richmont — 60GV74 
Interchangeable Torque i 3p in Тіп 135 in-Ib 155 Sturtevant Richmont — 60GV75 
u Asin 1% in 235 in-Ib LM Sturtevant Richmont — 60GV76 
W h H d s Ratcheti Ac in 1 54s in 850 in-Ib 157 Sturtevant Richmont — 60GV78 
renc eads MCN eting Open End RE Wrench Heads 
i i %16 in Drive Size 
Multiple heads attach to a compatible torque wrench. Ye in 1 ein 400 in-Ib 15% Sturtevant Richmont  52КН74 
Overall Maximum Head Item 2% in Drive Size 
Size Length Torque Offset Angle Brand No. Ve in 1 ein 800 in-Ib 15° Sturtevant Richmont — 53KH76 
12-Point Box End Torque Wrench Heads 19e in Drive Size 
34s in Drive Size Tin 2 in 2,000 in-Ib ЛЫ” Sturtevant Richmont — 53KH81 
As in 1% in 350 in-Ib 0° Sturtevant Richmont — 53KJ04 lin 2 is in 2,500 in-Ib 15? Sturtevant Richmont — 53KH83 
Зв in 1 19/6 in 450 in-Ib 0° Sturtevant Richmont — 53KJ05 9mm x 12mm Drive Size 
Yin 1 191 in 850 in-Ib 0° Sturtevant Richmont — 53KJ07 7 mm Tein 22 ft-Ib 0? Westward 192663 
As in 1 !$4e in 1,050 in-Ib 02 Sturtevant Richmont — 53KJ08 H5 Drive Size 
1 in Drive Size Ae in З 16 in 695 in-Ib 157 Proto 4NAT6 
Je in 1% in 2,097 in-Ib 0° Sturtevant Richmont — 53KJ27 іп 3 іп 835 in-Ib 15: Proto 4NAU3 
Y in 2 іп 1,800 in-Ib 02 Sturtevant Richmont — 53KJ11 TA in 37% in 1,185 in-Ib 15° Proto 4NAUS 
1v in Drive Size % in 3 Ts in 1,500 in-Ib 15? Proto 4NAV6 
16 in 2 V in 2,700 in-Ib 0? Sturtevant Richmont — 53KJ13 76 in 4in 2,310 in-Ib 157 Proto 4NAW1 
Tin 24 in 3,000 in-Ib 0? Sturtevant Richmont — 53KJ14 17 mm 3% in 1,235 in-Ib 15* Proto A4NAT4 
Tsin 2V in 3,150 in-Ib 0° Sturtevant Richmont — 53KJ15 22 mm 4 in 2,400 in-Ib 157 Proto 4NAV2 
1 in 2 in 3,300 in-Ib 0? Sturtevant Richmont — 53KJ16 H7 Drive Size 
H4 Drive Size 7% in 5 Ais in 2,470 in-Ib 15? Proto 4RUD4 
Asin З віп 900 in-Ib 10." Proto 4NAN8 184g in 5 %in 2,970 іп-Іһ 15:9: Ргоїо 4RUE1 
H5 Drive Size Tin 5 16 in 3,575 in-Ib 15? Proto 4RUE7 
Ms in 3 TAs in 1,340 in-Ib TSS Proto 4NAT7 Tin 5 іп 3,600 in-Ib To” Proto 4RUG3 
Hin 3%in 2,050 in-Ib 75°? Proto 4NAU4 1 Vein 5 % in 3,600 in-Ib 15° Proto 4RUF4 
% in З 1e in 2,400 in-Ib ТАЗЫ Proto 4NAV7 1 іп 5 16 in 3,600 in-Ib 15? Proto 4RUF8 
76 in 4 in 2,400 in-Ib 157 Proto 4NAW2 1% in 5 ™%e in 3,600 in-Ib 15° Proto 4RUG7 
14mm 3 TAs in 1,340 in-Ib T: Proto 4NAR5 1 36 іп 5 ЗЇП 3,600 in-Ib 15:3 Proto 48061 
H7 Drive Size Square Ratcheting Torque Wrench Heads 
As in 5 Ys in 1,340 in-Ib 757 Proto 4МАХ5 'A in Drive Size 
Hin 5 “ein 2,050 in-Ib 75? Proto 4МДҮЗ Yin 2% in 250 in-Ib 0° Sturtevant Richmont 36М/052 
34 in 5 іп 2,630 in-Ib TSS Proto 4МА76 35 in Drive Size 
Ain 5 As in 3,600 in-Ib 75° Proto 4RUD5 36 in 2 віп 1,250 in-Ib 0? Sturtevant Richmont 36WD53 
1946 in 5 %in 3,600 in-Ib 75° Proto 4RUE2 % in Drive Size 
1 іп 5 ЗЇП 3,600 in-Ib 75” Proto 4RUG4 Yin 27% in 2,500 in-Ib 0? Sturtevant Richmont 361/054 
1 іп 53Àin 3,600 in-Ib 1:977 Proto 4RUF9 9mm x 12mm Drive Size 
1 ein 5% in 3,600 in-Ib 75: Proto 4RUF5 36 in 2in 99 ft-lb 0° Westward 192657 
19 іп 5 As in 3,600 in-Ib T Proto 4RUG2 Yin 2in 99 ft-Ib 0? Westward 192658 
1in 5 Wie in 3,600 in-Ib 7.59 Proto 4RUE8 H4 Drive Size 
15 mm 5 %in 1,770 in-Ib 7.59 Proto 4NAW8 Yin 3% in 250 in-Ib 15° Proto 4NAN3 
24mm 5% in 3,600 in-Ib T. Proto 4NAZ8 H7 Drive Size 
30 mm 5 sin 3,600 in-Ib 7.59 Proto 4RUE4 Yin 5 біп 3,000 in-Ib 0? Proto 4NAW6 
a Calibration 
2—." Уу pus —. —— Drive Overall Certificate Head Item 
- Size Torque Range Length Included Ratcheting Туре Brand No. 
Electrical Connector Factory Preset Ratcheting Electrical Connector Preset Torque Wrenches 
4AVJ9 49AD73 Inch-Pound | : 
sin Oin-Ib to 20 in-Ib 6 in No No Standard Jonard Tools 4AVJ7 
- ы Asin Oin-lb to 30 in-Ib 6 ^in No No Standard Jonard Tools 4AVJ9 
в» - Jein Oin-Ib to 30 in-Ib 6 in No No Standar: Jonard Tools 34RR16 
@ -омлнотоо! =: Ф Key-Adjustable расу ЖЕЛІ Ratcheting Torque Wrenches 
GEDOREV 1 36WD66 TJA in 1 N-m to 5 N-m 7 in Yes Yes Standar Gedore 49AD68 
Е ¥% in 10 ft-lb to 40 ft-lb — 1234 in Үеѕ Үеѕ Ѕїапааг Gedore 49AD73 
Yin | 40N-mto125 N-m 18 іп Yes Yes Standard Gedore 49AD74 
Preset Torque Wrenches Key-Adjustable Preset Ratcheting Torque Wrenches 
Inch-Pound 
Set to specific torque settings for tightening fasteners. Electrical тіп 1011010501150 7и Yes Yes Standar, Sturtevant Richmont 36WD69 
connector wrenches feature a small profile for use inside elec- ETIN HS tae a ae (S: ШЕЕ ТШЕН 
trical boxes and other tight spaces. Key-adijustable wrenches % in 30 in-lb to 150 in-Ib 8 in Yes Yes Standard Sturtevant Richmont 36М/072 
fi БӘЛЕ er git SP ey-adjustable wre e Y&in 150 іп-ІҺ to 750 in-Ib_ 14% in No Yes Standard Sturtevant Richmont 36WD66 
eature torque values that can be changed by the end user with a Yin 240 in-Ib to 1200 in-lb 17 іп Уес Yes Standard Sturtevant Richmont 36М/071 
separate tool. Y2 in 600 in-Ib to 3000 in-Ib 23 in No Yes Standard Sturtevant Richmont 36WD68 
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HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Torque Meters, Multipliers & Accessories 
Item 
Drive Size Torque Range Brand No. SH 

Bench-Mount Torque Testers rid GEDOREV -All IMPO 
Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter T M T & T d 

A in Sin-lb to 50in-Ib Proto _ 53JT53 

5 ficlb to 50 ft-lb Proto 53/T56 orque Meters, Testers ransaucers 
¥ in А 5 
Нем 25. тер 10250 тр Eran ШЫП Torque testers and torque meters test and measure torque wrench performance 
27 mm 60ft-Ibto600ftlb Ргїо 53JT54 and validate that it is operating within desired specifications. Torque and angle 
Pound Force-Foot, Newton-Meter — ———À meters measure both torque and the specific angle of rotation. Transducers convert 
|... 9Nmto55N-m Gedore  45HL62 mechanical torque into an electrical signal so the torque reading from a tool can be 

Тіп, %in, ⁄4 in, % in, іп — 9 N-mto 320 N-m Gedore — 45HL63 reviewed and recorded for future reference. 


90 N-m to 1100 N-m Gedore 45НІ64 
500 N-m to 3150 N-m Gedore — 45HL65 
Bench-Mount Torque Transducers 


Foot-Pound 
36 in 5 to 50 ft-Ib Proto — 36WX53 
"m 15 to 150 ft-Ib Proto — 36WX54 
25 to 250 ft-Ib Proto 36WX55 
Ain 50 to 500 ft-Ib Proto — 36WX56 
60 to 600 ft-Ib Proto 36WX57 


Inch-Pound 

Yin 10 to 100 in-Ib Proto — 36WX51 
Handheld Torque Meters 
Centimeter-Kilogram, Foot-Pound, Inch-Ounce, Inch- 
Pound, Newton-Centimeter, Newton-Meter 
Tin, “іп, % in, % in, 36 in From 2000 ft-Ib Proto — 36WX49 
Centimeter-Kilogram, Inch-Pound , Newton-Centimeter, Newton-Meter 


as 


Vio in to 2%4 in 0.005 in-lbto 1 N-m Shimpo 49/Ү93 a 
564 in to 3364 in 0.01 in-Ibto 10 N-m Shimpo — 49VY95 
Torque & Angle Meters Bench-Mount Bench-Mount Handheld Torque Torque & 
Newton-Meter Torque Tester Torque Transducer Meter Angle Meter 
Min = Proto 23ММ5 45HL63 36WX51 36WX49 23NU45 
% in = Proto — 23NU47 
Torque Tester Stands 


Compatible with Proto Torque Testing Systems Proto 4NAK2 


Torque Multipliers © WésmwaRb GEDOREV 


Internal gears increase the amount of torque applied to a fastener without additional manual force, extension handle, or 
cheater bar. Use in combination with a torque wrench and hand or nonimpact power tools. Mountable torque multipliers 
have mounting points for added stability. 


Calibration 
Female Input Male Output Max. Torque Gear Certificate Item 
Square Drive Square Drive Rated Input Max. Rated Output Ratio Ratio Accuracy Included Brand No. 
Handheld Torque Multipliers for Use with Hand or Power Tools 
іп 200 ft-Ib 1,200 ft-Ib 1:6 1:6 +/-5% No Proto — 1ART6 
Эд in 200 ft-lb 1,200 ft-Ib 1:6 1:6 +/-5% Yes, NIST Proto 4JW77 
іп 250 ft-Ib 750 ft-Ib 1:33.33 1:33.33 +/-5% No Proto 3YW21 
Ya in 250 ft-Ib 750 ft-Ib 1:3.33 1:3.33 +/-5% Yes, NIST Proto 4JW76 Handheld Torque Multiplier 
% in 300 ft-Ib 1,000 ft-Ib 1:33.33 14 +/-5% No Westward 5WFP2 3YW21 
іп 1 іп 154 ft-lb 8,000 ft-lb 1:52 1:52 +/-5% No Proto 38882 
Tin 162 ft-Ib 2,200 ft-Ib 1113.6 1113.6 +/-5% No Proto — 1ART7 
Tin 162 ft-lb 2,200 ft-lb 1:13.6 1:13.6 +/-5% Yes, NIST Proto 4JW78 
Tin 162 ft-lb 2,200 ft-Ib 1:13.6 1:13.6 +/-5% No Proto — 3R880 
Tin 173 ft-lb 3,200 ft-lb 1:18.5 1:18.5 +/-5% № Proto — 1ART8 
Tin 173 ft-lb 3,200 ft-Ib 1118.5 1118.5 +/-5% Yes, NIST Proto —. 4JW79 
Tin 189 ft-lb 5,000 ft-lb 1:26:5 1:26.5 +/-5% No Proto 38881 
in Tin 600 ft-Ib 2,000 ft-Ib 1:33.33 T4 +/-5% No Westward 5WFP1 
Mountahle Torque Multipliers 
34 in 200 ft-lb 950 ft-Ib 1:5 1:5 +/-3% Yes Gedore 45HL66 
Vb in Tin 220 ft-lb 2,930 ft-lb 1:16 1:16 +/-3% Yes Gedore 45HL67 
Tin 230 ft-lb 2,930 ft-lb 1:16 1:16 +/-3% Yes Gedore 45Н168 
1 in 280 ft-lb 9,530 ft-lb 1:39 1:39 +/-3% Yes Gedore 45Н172 
1 vin 300 ft-lb 4,400 ft-lb 1:18 1:18 +/-3% Yes Gedore 45Н169 
Tin 305 ft-lb 7,330 ft-lb 1:28.5 1:28 +/-3% Yes Gedore 45Н171 
1vin 310 ft-lb 5,870 ft-lb 4:22 1:22 +/-3% Yes Gedore 45Н170 
34 in {in 410 ft-lb 2,050 ft-lb 1:5.5 11.5 +/-3% Yes Gedore 45Н174 
Tin 410 ft-lb 2,050 ft-lb 1:5.5 11.5 +/-3% Yes Gedore 45Н175 m 
Tin 430 ft-lb 1,500 ft-Ib 14 1:4 +-3% Yes Gedore 45HL77 Mountable Torque Multiplier 
1in 430 ft-Ib 1,500 ft-Ib 1:4 1:4 +/-3% Yes Gedore 45Н176 45HL66 
2 іп 280 ft-lb 40,330 ft-lb 1:175 1:175 +/-3% Yes Gedore 45Н173 
Torque Wrench Accessories © GEDOREF 
SAE box end torque adapters allow a specific torque to be applied to a fastener that Эа) EN i ) 
can’t be accessed by a regular socket. Dremometers add a ratcheting function to a torque | p, E a 
" n n і и" жаа -- 
wrench. T-shaped adjustment keys adjust the torque value оп key-adjustable preset torque зт ч 
wrenches. Head extensions extend the reach of torque wrenches. Repair kits include parts SAE Box End 
for torque wrench maintenance and repair. Torque Adapter Dremometer 
Overall Item Item 10811 45HM04 
Size Length Brand No. Torque Range Brand No. 
SAE Box End Torque Adapters Torque Wrench Adjustment Keys 
% in Drive Size Compatible with All Preset and Micrometer Wrenchess 
36 in 2 Vic in Proto 10811 0 to 100 ft-Ib Sturtevant Richmont 36WD75 = 
TAs in 2% in Proto 10812 Head Extensions o 
Yin 2 %e in Proto 10813 Compatible with Brand Sturtevant Richmont, Series LTCEs 
Ms in 2 As in Proto 10814 16 to 800 in-Ib Sturtevant Richmont | S6WD43 
% in 2% in Proto 10815 Item ғ” 
1s in 2 T in Proto 10816 Drive Size Torque Range Brand No. ©», E | 
Ain 2 16 in Proto — 10817 ^ Torque Wrench Repair Kits ІШІ Ф < 
Ain 3 Vie in Proto — 10819 Compatible with % in Torque Wrenches 
Overall Item 32mm  3N-mto 100 ft-lb Sturtevant Richmont 36WD77 
Size Length Brand No. Compatible with 1⁄2 in Torque Wrenches Torque Wrench 
Dremometers 30mm З Мт to 250 #-0 Sturtevant Richmont. 36WD76 Adjustment Key 
Compatible with GEDORE Dremometers Compatible with All 3⁄4 in Ratchets 36WD75 
1 1916 in 1 %a in Gedore 45НМ04 3i in 010700848 Sturtevant Richmont 36WD78 Torque Wrench 
1 % in Ти in Gedore 45HM03 Repair Kit 
2 іп 23/4 in edore 45НМ06 
2Vwin  2%zin Gedore 45НМ05 969976 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. /= 
General Purpose Screwdriver Sets Details on page A1. 


Screwdriver Types Tip Styles 


Ball-end have a ball end at the tip of the shaft that can tighten and 
loosen screws from multiple angles in hard-to-reach locations. 


Ball-end hex have a hex ball end at the tip of the shaft that can tighten 
and loosen hex head screws from multiple angles. Ф: 
Demolition have a steel shaft in the handle for prying, chiseling, and 


punching. The shaft transfers the impact force from the striking plate to 
the tip. 

ESD-safe dissipate electrostatic charges when turning screws on static- 
sensitive electrical components. % 

Hex have a handle and а shaft end with ап hexagonal (six-sided) tip. e к= о о 
Insulated have an insulated handle and shaft to protect against electri- 

cal shock from live electrical circuits. Phillips Pozidriv Slotted 
Keystone-style have a slightly flared blade profile that tapers off at the 


end and provides extra stiffness withstanding torque. 
Precision have handles with a rotating cap for precise turning and 
control when working in tight spaces or with tiny screws. 


Screw starters hold small screws in place for initial installation in hard- 
to-reach locations. Square Tamper Hex Tamper Torx Torq Set 
Square self-centering, square tip that is less likely to slip out and 


damage the screwhead compared to a slotted head screwdriver. 
Tether-ready have a loop for attaching a tether to prevent the tool from 
falling and causing injuries or damage when working at height. 


Torx tips have a six-point star-shaped pattern. They provide a more 
secure grip on the fastener head, increase torque transfer, and are less Torx Torx Plus Tri-Wing Triangle 
likely to slip out of the head. 


Clutch One Way Pentalobe 


Spanner 


5 pc. 
53JT25 


10 pc. 
401L82 


— = 
Ф 
ваа 


General a rms Sets ==” 

No. of Tip Container Item 

Pieces Tip Style Size Grip Style Type Brand No. 
2 Phillips, Slotted Ya in Ergonomic None Klein Tools 2RKP1 
2 Phillips, Slotted Ye in Ergonomic None Klein Tools 2DGE4 
3 Phillips, Slotted Ya in, 5e in Molded None Mayhew 4WMD8 
4 Phillips, Slotted #0, ^c in, Ve in, 2 in Ergonomic None Klein Tools 335D12 
4 Phillips, Slotted #1, #2, Ya in, ^e in Ergonomic None Westward 401K87 
4 Phillips, Slotted Ye in, V6 in, % in Ergonomic None Klein Tools 1YBP7 
4 Square #0, #1, #2, #3 Ergonomic None Klein Tools 2RKP2 
4 Square #0, #1, #2, #3 Fluted None Westward 401K86 
5 Phillips 3H, #2, #3, #4 Ergonomic None STANLEY 53JT26 
5 Phillips, Slotted #1, #2, VÀ in, %6 in, 94e in Ergonomic None Westward 401K88 
5 Phillips, Slotted Уд in, 34e in, 916 in Ergonomic None Klein Tools 2RKN9 
5 Slotted, Square Ya in, 38 in, 5^e in Ergonomic None STANLEY 53JT25 
5 Torx T15, T20, 125, T27, T30 Ergonomic None Klein Tools 1YBR7 
6 Cabinet, Keystone YA іп, 316 in, 36 in, As Cushion — Proto 61XK40 
6 Phillips #0, #1, #2, #3, #4 Cushion = Proto 61XK39 
6 Phillips #1, #2, #3, #4 Comfort Grip — Plastic Case Ability One 39CE07 
6 Phillips, Slotted #1, #2, Yin, V6 in, 92 in, % in Ergonomic Rack Wera 3EJU5 
6 Phillips, Slotted #1, #2, in, Ae’ Ergonomic None Westward 401L74 
6 Phillips, Slotted #1, #2, Уд in, ^e in, 4e in Ergonomic None STANLEY 1GZ06 
6 Slotted As in to 36 in Comfort Grip _ Plastic Case Ability One 396092 
6 Torx T10, T15, T20, T25, 127, T30 Ergonomic None Westward 401L78 
7 Phillips, Slotted Ya in, 34e in, 5^e in Ergonomic None Klein Tools 5LL68 
7 Phillips, Slotted Уд in, 94e in Comfort Grip — Plastic Case Ability One 39CE04 
7 Slotted, Square Y4 іп, ¥ in, 54e in Molded None STANLEY 53JT24 
8 Cabinet, Keystone, Phillips #1, #2, Và in, %e in, %”, Ae in Cushion = Proto 61XK45 
8 Phillips, Slotted #0, #1, #2, Жіп, Yin, %6 in Ergonomic None Westward 401L79 
8 Phillips, Slotted #1, #2, #3, Yin, % in, %16 in Molded None STANLEY 53JT23 
8 Phillips, Slotted #1, #2, #3, Y4 in, 6 in, fc in Fluted None Westward 401L75 
8 Phillips, Slotted Y4 іп, Ve in, 916 in Ergonomic None Klein Tools 2DGP6 
10 Phillips, Slotted, Square #1, #2, #3, 14 in, 916 in, 916 in Ergonomic None Westward 401L82 
14 Phillips, Slotted, Torx #0, #1, #2, A in, V in, 316 in, “в in, % in, T15, T20 Ergonomic None Westward 401L80 
17 Phillips, Slotted #0, #1, #2, #3, #4, V. іп, іп, Ae in, % in, %e in Fluted None Westward 401L76 
18 Phillips, Slotted #0, #1, #2, #3, #4, A in, зіп, 316 in, % in, 9/6 in Ergonomic None STANLEY 53JT27 
19 Cabinet, Keystone, Phillips #0-#4, Жіп, Ув іп, 3^e in, 38 in, 54e in Rubber — Proto 193K38 
26 Phillips, Slotted, Square, Torx #0, #00, à V. FER ЕШШ in, 3e Ergonomic None Westward 401L81 

Hex, Nut Driver, Pentalobe, 1.3 mm, 1.5 mm, йв in, %2 in, Ya in, % in, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 2 in, %4 in, %2 in, ; ; 
30 Phillips, Slotted, Torx Sa in, Ya in, Ya іп, PLA, PL2, РІЗ, РІД, Т1, T10, T2, Т3, T4, 15, T6, 17, T8, Т9 Ergonomic Metal Stand Wiha Tools 480899 
Hex, Nut Driver, Pentalobe #0, #00, #000, #1, 0.028 in, 0.035 in, 0.05 in, 0.8 mm, 1 mm, 1.2 mm, 1.27mm, 1.5 | 
51 Phillips Slotted. Torx mm, 1.8mm, Ув in, % in, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, % іп, 4 mm, 4.5 mm, 5 Ergonomic Molded Tray Wiha Tools 440A40 
i ) mm, 5.5 mm, % in, 964 in, 764 in, 964 іп, T1, T10, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, Т9 
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HAND TOOLS 


Demolition, Tether-Ready, Insulated, ESD & Precision Screwdriver Sets 


For more information on Screwdrivers and Tip Styles, see page 796. 


ТЇШ?” wisrwanp Tether-Ready Screwdriver Sets | | 
= Ergonomic grip style | 
Demolition No. of Tip пет 
Ріесеѕ in Style Size Brand No. | [ 
Screwdriver Sets 4.47 4 Philips, Sita Тіп, Ye in, sin Milwaukee 557724 | 
s oL 6 Phillips #0, #1, #2, #3, #4 ‘Proto 24AK63 
» Ergonomic grip style 401L77 6 Phillips, jotted Vain, Ув in, sin Milwaukee 557725 
6 Phillips, Slotted YA in, 34e in, 916 in Milwaukee 55ZY99 * 
No. of Tip Item 6 Slotted, Square Vain, Vein, іп, sin _ Proto 24АК56 
Pieces Style Size Brand No. 8 ECX, Phillips, Slotted Үд іп, “в in, Ae in Milwaukee 557701 
2 Philips, lotted " NILUM Milwaukee | 552Y98 8 Phillips, SUR Square Yain, Ўв in, 7 in Milwaukee 557703 
, #2, #3, A In, 10 Phillips, Slotted, Square Yin, Ve in, Ae in Milwaukee 557702 
6 Phillips, Slotted Vie in, Ae in Westward 401177 "liagnelized Tip q 552224 
Insulated Screwdriver Sets Miwa? (n) "l wera KLEIN (WITTE 
= Ergonomic grip style 
No. of Tip Container Item Tether- 
Pieces Tip Style Size Type Brand No. Ready 
Insulated Tether-Ready Screwdriver Sets 
ECX, Phillips, Slotted #0, #1, #2, #4, VA in, % in, Ўв in, 3/18 in, %e in None Milwaukee 23TE74 Insulated 
4 Phillips, Slotted #1, йі in, 36 in None Milwaukee 55ZY78 Set 
10 ЕСХ, Phillips, Slotted, Square TA in, % in, Yi in None Milwaukee 23TE76 23TE74 
Insulated Screwdriver Sets 
2 Phillips, Slotted #1, #2 None Wiha Tools 53KH21 
4 Phillips, Slotted YA in, 95» in Rack Wera бААСО 
Phillips, Slotted 3.5 mm, 4.5 mm None Wiha Tools БА 
5 Phillips, Slotted 3 mm, 4.5 mm, 6.5 mm None Wiha Tools 38VY79 
Phillips, Slotted 7H, #2, #3 Rack Wera 6AAC1 
Phillips, Slotted 35» in, % in, 75 in, Yea in Rack Wera 6ANJ7 
Philips. Slotted 3 mm, 4.5 mm, 6.5 mm None Wiha Tools 5LW89 
6 Phillips, Slotted, Square Y& in, 364 in Rack Wera 6ANJ8 
Phillips, Slotted, Square 3A in, Vie in None Wiha Tools 26X287 
Phillips, Slotted, Square 4.5 mm, 6.5 mm None Wiha Tools 26X286 
OIX T10, T15, T20, T25, T27, T30 None Wiha Tools 450670 
Torx Т10, T15, T20, T25, T8, Т9 None Wiha Tools 5LW92 Insulated Set 
7 Phillips, Slotted, Square Vs in, 982 in, зіп Мопе Wiha Tools 53KG39 53KH21 
8 Phillips, Slotted, Square 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5.5 mm None Wiha Tools 26X285 
9 Phillips, Slotted #1, #2, #3, TA in, Ўв in, ¥%2 in, 34s in, 540 in, 782 in None Westward 1YXN6 
Phillips, Slotted YA in, A in, % in, % in, % in None Klein Tools 1N048 
10 Phillips, Slotted W in, 342 in, %22 in, 752 in Rack Wera GAAA8 
Phillips, Slotted 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4.5 mm, 6.5 mm None Wiha Tools 53KG41 
11 Phillips, Slotted, Square 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm None Wiha Tools 26X281 
12 Phillips, Slotted, Square #0, #1, £2, #3, 0.4 to 1.2 mm Rack Wera 45J369 
13 Phillips, Slotted 10 mm, 2 m. 25 mm. 3 mo. 3.5 mm. 45 me. 6.5 mm, 8 mm None Wiha Tools 53KG42 
m mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4.5 mm, ; 
19 Phillips, Slotted, Square 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 8 mm Molded Tray Wiha Tools 26X279 
Insulated Precision Screwdriver Sets 
5 Phillips, Slotted Ve in, % in, 964 in None Wiha Tools 53K638 
7 Phillips, Slotted Ve in, іп, Ya in, 764 in None Witte 10K135 
Phillips, Slotted 21 mm. 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm Plastic Case Wiha Tools 53K647 Precision 
8 Phillips, Slotted m, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm None Wiha Tools 53KG40 Insulated Set 
10 Torx т Sis T20, T25, T27, 130, T6, 17, T8, 19 None Wiha Tools 53KG77 53KG38 
30 Phillips, Slotted, Square Vis in, Vain, 16а in, Yoo in, 4o in, Yes in, % in, Жіп Metal Stand Wiha Tools 53KG48 
. n 40 À 
ө! 
ESD-Safe Screwdriver Sets үү Wera Qu) Woodly” 9... —á— 
No. of Tip Container Item —— | Screwdriver Set 
Pieces Tip Style Size Type Brand No. 6LEV2 
ESD-Safe Screwdriver Sets Е © 
6 Phillips, Slotted Ve in, 364 in, 564 in Rack Wera 6CRV2 2a 
Phillips, Slotted 3 mm, 4 mm, 5.5 mm None Wiha Tools 2МР19 
Torx T1 to TR8 Pouch ^ Moody Tool  6LEV2 чт 
ESD: ‘Safe Precision Screwdriver Sets M = ~B 
Phillips, Slotted #0, #00, #1, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3.5 mm None Wiha Tools 56ЕВ54 
7 Phillips, Slotted 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm None Wiha Tools  2MPL3 а ~B 
Torx T10, T4, T5, T6, T7, T8, T9 None Wiha Tools 56FR55 X = ~B 
8 Phi lips, Slotted #0, #00, #000, a, 15 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3mm Pouch Wiha Tools S6FRS7 
9 Phillips, Slotted, Torx Ye in, 64 in, 764 in Pouch Eclipse 220723 iei а -B 
T1 Hex, Phillips, Slotted, Tork 1.5 mm, 2 mm, 3 mm Pouch Wera — 380894 Precision Set 
пит ғ) 700, FO. A, 07 mm 08 mm, 03 mm, Ттт, T? MM otal 56FR54 = -B 
ех, Nut Driver, Phillips, 1.3 mm, 1.5 mm, 4e in, Y^ in, Жіп, 2 mm, 2.5 mm, З mm, eta | oOo -B 
50 Slotted, Torx 3.5 mm, %6 in, %22 in, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, %22 Stand Wiha Tools  S6FRS3 
in, %4 in, T1, T10, T15, T2, T20, ТЗ, T4, T5, T6, T7, T8, T9 | ————« [>B 
No. of Tip Container Item WESTWARD’ Moody? 
Pieces Tip Style Size Type Brand No. 
4 Phillips #0, #00, #000, #1 None Wiha Tools 2MPK6 P Ба 
Нех 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm None Wiha Tools 30D411 
3 Phillips, Slotted Ys in, 382 in, %2 in None Wiha Tools 2МРК5 recision 
Pentalobe PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PLG None Wiha Tools 16ML67 H 
6 Slotted Fein, Ж in, 82 їп, 54e in, ба in, Yea in None WihaTools 300376 Screwdriver Sets 
orx T10, T15, T6, T7, T8, T9 None Wiha Tools 2MPL2 i i 
7 Hex 0.7 mm, 0.9 mm, 1 3 mm, 1. 5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm None Wiha Tools 5LW64 » Ergonomic grip style 
Phillips, Slotted Win, Yo in, 9 in None Wiha Tools 5LW55 except where noted* 
Hex Yee in, % in, 342 in, Yee in, 952 in, Yea in, Zea in, 96a in None Wiha Tools 2MPK7 
Phillips, Slotted Yao in, УВ in, 9e in, Уб in Pouch Wiha Tools 300388 CED = 
8 orx T1, T2, T3, 14, T5, T6, T7, T8 None Wiha Tools 440A37 -j 
Torx T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 Pouch WihaTools 300451 Ш ==> 0 аа 
orx T10, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 Pouch Wiha Tools 300452 
12 Hex, Phillips, Slotted #0, #00, 4000, Vis in, 6 in, Ую ЇП, 9н in, 764 in None Westward 401L47 CE -—— 9 0 
т 1.3 mm, 1.5 mm, Vie in, 782 іп, Yes in, % in, 2 mm, 2.5 А = 
50 Hex, Phillips, Slotted, Torx mm, 3 mm, 36 in, 36« in, 942 in, еіп. Yes in, 964 in Metal Stand Wiha Tools 300486 Á 
m .025 in, .040 in, .055 in, .070 in, .080 in, .100 * aca m 
55 Hex, Phillips, Slotted in, #0, #1, % in, 3% in, 542 in, Y in, Им in Pouch Moody Tool 6LER6 swan 
* Metal grip 
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HAND TOOLS 


Scan. Order. Done. -- 
Nonsparking, Ball End, Starter & Slotted Screwdrivers | 


For more information on Screwdrivers and Tip Style. 


see page 796. 


4 >> wesw 
Nonsparking Screwdriver Sets 


= 6 Pieces 
= Phillips, slotted tip style 


» Pouch container Screw Starter Set 
Tip Item Tip Item 
Size Grip Style Brand No. No. of Pieces Tip Style Size Grip Style No. 
#1, #2, #3, 2564 in, Asin, Asin — Ergonomic Westward 23Х839 3 Slotted, Vain, 94e Plain 2DHC7 
#1, #2, #3, % in, 94e in Molded Ampco 5ММ02 Square in, 516 in 
«V | Ball End Screwdriver Sets 
No.of Tip Tip Container Item 
Pieces Style Size Grip Style Type Brand No. 
7 Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T9 Ergonomic None Wiha Tools 5HYK7 
8 Hex Vie in, 72 in, Ve in, 942 in, 92 in, Yea in, а in, 964 in Fluted Pouch Eklind _ SLN03 
5 Нех 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm Fluted Pouch Eklind 5LN06 
Hex віп, 7 in, Wi in, Ув in, 34e in, Yai in, 36 in, Jesi in, Yi in, Yea in, 7e i in, %4 іп, %sin Fluted Pouch Eklind _ SLN04 
FOOLS. BENE wien EE -— em. 
TOOLS. 
"T General Purpose Demolition 
® il шКеё Keystone 401М08 
«Т» (Ші) | Wera е 53JTO7 
Slotted Seu нік —— oa? — 
Tip Overall Handle ioni Insulated Precision Precision 
Size Length Grip Style Material Brand No. 53KG36 SLW48 
General Purpose Cabinet Slotted Screwdrivers Tip Overall Handle Item 
Yaa" БЕЛІ Ergonomic Rubber Klein Tools 1YBP5 Size Length Grip Style Material Brand No. 
БЕЛІ Ergonomic Rubber Klein Tools 2DFY5 Nonsparking Keystone 3 Slotted EAR 
у" 6%” Ergonomic Plastic Klein Tools 2DGV9 5 Plain Plastic Ampco 21XV85 
TW Ergonomic Plastic Klein Tools 15W151 v. A Plain Plastic Ampco 466026 
6% Ergonomic Rubber Klein Tools 2DGV1 Ae 10" Plain Plastic Ampco 46795 
TW Ergonomic Rubber Klein Tools 2DGV2 y 13" Ergonomic Plastic Ampco 46796 
ye 9%" Ergonomic Plastic Klein Tools 2DGV3 17 Plain Plastic Ampco 46297 
934" Ergonomic Plastic STANLEY 53JT15 Insulated Cabinet Slotted Screwdrivers 
113% Ergonomic Rubber Klein Tools 2DFW9 382" 6%" Insulated Plastic Klein Tools 490224 
13% Ergonomic Plastic Klein Tools 2DGU9 V TW Insulated Plastic Klein Tools 490225 
8” Ergonomic Plastic Klein Tools 2DFX6 964 8" Ergonomic Plastic Wiha Tools 26X293 
8и" Егдопотіс Rubber Klein Tools 5LL57 DE TW Ergonomic Plastic Klein Tools 1N049 
Ww 1074" Егдопотіс Rubber Klein Tools 01158 1094" Insulated Plastic Klein Tools 490226 
1074 Ergonomic Plastic Westward 401106 Ya" EVA Ergonomic Plastic Klein Tools 1N053 
1214" Ergonomic Rubber Klein Tools 51159 11 Insulated Plastic Klein Tools 490227 
Ув" КҮЛ Ergonomic Rubber Klein Tools 4A844 Ae" 129 Insulated Plastic Klein Tools 490228 
137" Егдопотіс Plastic STANLEY 53JT10 yg 137" Insulated Plastic Klein Tools 496229 
3g" 17W Ergonomic Plastic STANLEY 53JT12 Insulated Keystone Slotted Screwdrivers 
2374" Molded Plastic Klein Tools 2DEV6 E Molded Plastic Wiha Tools 26X301 
As" 1434" Molded Plastic Ability One 396094 V т Molded Plastic Wiha Tools 26X302 
General Purpose Keystone Slotted Screwdrivers 964 8 Molded Plastic Wiha Tools TYUF8 
ув" 4%" Fluted Plastic Westward 401M02 ye 9u' Molded Plastic Wiha Tools 1YUF9 
6%" Fluted Plastic Westward 401M03 Ww 107" Molded Plastic Wiha Tools 1YUG1 
Ув" TW. Fluted Plastic Westward 401L93 Insulated Precision Cabinet Slotted Screwdrivers 
ЗУ" Ergonomic Plastic STANLEY 53JT07 m 60-mm Molded Plastic Wiha Tools 53KG36 
8 Ergonomic Plastic STANLEY 53JT08 y Ergonomic Plastic Knipex 10K153 
8 Fluted Plastic Westward 401L94 EZY 160-mm Molded Plastic Wiha Tools 53KG37 
8A Ergonomic Plastic Klein Tools 4A845 ESD-Safe Precision Cabinet Slotted Screwdrivers Е 
үл 8и" Егдопотіс Plastic STANLEY 53JR99 Yaa" 6 Ergonomic Plastic Wera 6CRR3 
By" Ergonomic Plastic Westward 401М06 T Ergonomic Plastic Wera 6CRR4 
8%" Ergonomic Plastic STANLEY 6R533 vg d Ergonomic Plastic Wera 6CRR5 
8%" Ergonomic Plastic Westward 401M30 Уа" T Ergonomic Plastic Wera 6CRR6 
10" Fluted Plastic Westward 4011.07 Tether-Ready Keystone Slotted Screwdrivers 
10" Ergonomic Plastic Klein Tools 2DFX7 Ke Plain Plastic Proto 24AK58 
Se 1072" Fluted Plastic Westward 401L89 Ww ^ Ergonomic Rubber Milwaukee 557709 
10%" Ergonomic Rubber Klein Tools 4A846 8" Plain Plastic Proto 24AK59 
11 Ergonomic Plastic STANLEY 53JT02 He 107" Plain Plastic Proto 24AK60 
127" Fluted Plastic Westward 401L90 Precision Cabinet Slotted ‘Screwdrivers 
13И" Ergonomic Rubber Klein Tools 4A847 Vie" Molded Plastic Wiha Tools SLW48 
137" Егдопотіс Plastic STANLEY 53JT06 Yea" nA Molded Plastic Wiha Tools SLW50 
6" 147" Fluted Plastic Westward 401L96 Yaa" Бүйі Molded Plastic Wiha Tools SLW51 
159 Ergonomic Rubber Klein Tools 2DFX2 Th Molded Plastic Wiha Tools 30D364 
15И" Ergonomic Plastic STANLEY 53JT04 БҮЛ Molded Plastic Wiha Tools 5LW52 
a Ergonomic Plastic Klein Tools 2DFX3 ж бў" Егдопотіс Plastic Westward 401L51 
17" Ergonomic Plastic STANLEY 53JT05 87" Molded Plastic Wiha Tools 30D366 
143” Fluted Plastic Westward 401191 Yea" 6%" Molded Plastic Wiha Tools 5LW53 
ж 1631" Fluted Plastic Westward 401L92 Pocket Clip & Keychain Cabinet Slotted Screwdrivers 
17у" Ergonomic Plastic Klein Tools 2RKN8 LYA Molded Plastic Klein Tools 2DEU8 
Magnetic Tip Keystone зенай Screwdrivers ys" 5 A Ergonomic Plastic STANLEY 53JR96 
y Ergonomic Plastic, Rubber STANLEY 7870АТ 6%" Ergonomic Plastic STANLEY 53JR97 
2 T Ergonomic Plastic STANLEY 53JT01 КЕЛІ olded Plastic Klein Tools 2DEUS 
Ae" 13° Ergonomic Plastic STANLEY 53JT03 ж LEA Molded Plastic Klein Tools 2DGY4 
Demolition Keystone Slotted Screwdrivers Бүйі Ergonomic Plastic STANLEY 53JR95 
8%" Ergonomic Plastic Westward 401M08 Cahinet Slotted Screw Starters 
ya" 9 Ergonomic Plastic Klein Tools 21HD51 ГЕ Бўй" Plain Plastic Klein Tools 2DHB9 
1077 Ergonomic Plastic Westward 401M09 i Plain Plastic Klein Tools 2DFC2 
10%" Ergonomic Plastic Westward 401M10 ГЕМ Plain Plastic Klein Tools 2DHC1 
Je" 127" Егдопотіс Plastic Klein Tools 21HD52 V 9%” Plain Plastic Klein Tools 2DHC2 
123 Ergonomic Plastic Westward 401M11 113 Plain Plastic Klein Tools 2DHC3 
m 1294" Ergonomic Plastic Westward 401M12 Fig" 1074 Plain Plastic Klein Tools 2DHC4 
143%” Ergonomic Plastic Westward 401M13 127" Plain Plastic Klein Tools 2DFC3 
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General Purpose ар 
Demolition Just Better Tools 
ECX 
D — | WESTWARD б)-онлнотсо! с: 552Ү90 
uae Screw-Holding Tip 
SH Tamper-Resistant & ind 
= Plastic handle material 
Tip Overall Item 
Philli S d H Size Length Grip Style Brand No. 
І Ips crew rivers ECX Screwdrivers 
қ 8 Molded Milwaukee 552Y89 
Tip Overall Handle Item т ; ; 
Size . Length _ Grip Style Material Brand No. One-Wa ба ox Removal шш ннен Ergonomic Milwaukee S5ZY30 
General Purpose Phillips Screwdrivers - : y 10 7" = Eazypower 42W501 
#0 5r Fluted Plastic Klein Tools 2DFC4 #14 Vu = Eazypower 42W503 
#0 534" Ergonomic Rubber Klein Tools 1YBP3 Pentalobe Screwdrivers 
#1 634" Ergonomic Rubber Klein Tools 4A849 43 Ergonomic Wiha Tools 16NG83 
#1 6% Ergonomic Plastic Westward 401M45 -— ШЕ - ay" Ergonomic Wiha Tools 16NG84 
#1 T Ergonomic Plastic Westward 401M19 ozidriv Screwdrivers Р Ж 
#2 3” Ergonomic Rubber Klein Tools 2DGV5 5 5 a Mo geo wha Jool EH 
#2 8 Fluted Plastic Westward 401184 54 107 Molded Westhead 401K93 
#2 8" Ergonomic Plastic Klein Tools 4A848 Resi n 
#2 8v Ergonomic Plastic Wes ward 401K99 ram Resistant Hex еы. m Eazypower 5UXW0 
#2 11% Ergonomic Rubber Klein Tools 511156 582" 6" Molded Jonard Tools 2RZU3 
#2 11% Molded Plastic Klein Tools 2DFC8 E 9" — Eazypower 5UXW2 
#2 12" Molded Plastic Westward 401M51 LN y. Molded Jonard Tools 2RZU2 
#2 12%" Ergonomic Plastic Westward 401M21 Tamper-Resistant Spanner Screwdrivers 
#2 147" Егдопотіс Rubber Klein Tools 2DGV6 #6 9 = Eazypower SUXVO 
#2 15%" Molded Plastic Klein Tools 2DFC7 £8 9 = Eazypower 5UXV1 
#2 249% Molded Plastic Klein Tools 2DFC6 —— 3 = Fazypower SUXV? 
#2 28%" Plain Plastic Proto 136999 E 1 6 Molded Moody Tool 6LEZ9 
#3 1034" Ergonomic Plastic Westward 401M50 : y 
u 1 a #1 9 — Eazypower 5UXY2 
#3 11" Ergonomic Plastic Klein Tools 4A850 
Magnetic Tip Phillips Screwdrivers 
2904 Ergonomic Plastic STANLEY 437H92 
#1 634 Ergonomic Plastic STANLEY  53JT18 MES ee 
#2 күлі Ergonomic Plastic STANLEY 53JT22 
#2 8" Ergonomic Plastic STANLEY 53JT19 LEIN 
#2 ШІ Ergonomic Plastic STANLEY 53JT21 М Wera Wiswaro К, 
#4 1354" Ergonomic Plastic STANLEY 437Н93 W TOOLS S. 
Demolition Phillips Screwdrivers 
#2 87" Ergonomic Plastic Westward 401M15 Torx Screwd rivers 
#2 101%" Ergonomic Plastic Westward 401M16 i i 
#3 1034" Ergonomic Plastic Westward 401M17 ш Plastic handle material 
Insulated Phillips Screwdrivers uU Overall Grip Styl Brand пам 
#1 TW Ergonomic Plastic Wiha Tools 1YUG2 BEA PL TS m rip style ШШ Е 
#1 ЕЛІ Insulated Plastic Klein Tools 490230 вана emia sre E - 7 Аке 
#1 204-mm Molded Plastic Wiha Tools 26X291 38 Er EE Wee 163600 
#2 87" Ergonomic Plastic Klein Tools 1N056 10 SW EE Wee GAAK7 
#2 87" Molded Plastic Westward ТҮХКб 10 ды a W s J а ЗБ 
#2 8%" Molde Plastic Wiha Tools ^ 53KF32 {Б m EO W War mE 
#2 9 Ergonomic Plastic Proto 425Y24 15 s SEMI W ae J НМ 
#2 Tw Insulated Plastic Klein Tools 490231 ТЕ a ee tee ЭБЕН? 
#2 211-mm Molde Plastic Wiha Tools 26X292 »j v EE oe SAAKS 
#3 10%" Ergonomic Plastic Wiha Tools 1YUG4 20 3 БЕШЕ W ШЕ 4 401M38 
#3 127 Insulated Plastic Klein Tools 490232 20 год EIS KI es Taal 2DFHS 
Precision Phillips Screwdrivers 20 3 БР EPI W 0055 183610 
#0 БУ" Molded Plastic Wiha Tools 5LW58 25 we ee Westend ANIMS 
#0 6" Ergonomic Plastic Westward 401L54 25 8 оп. Ке мат 2DFH9 
#0 6%" Molded Plastic Wiha Tools SLW59 x 
#00 4 Molde Plastic Wiha Tools 5LW56 Insulated Precision Torx Screwdrivers z ? - ашай 
#000 WA Molded Plastic Wiha Tools 300378 73 ДУ ELM Knee ТОКТАР 
#1 б” Егаопотіс Plastic Westward 401L55 J5 те ЕШТЕ eee 1149 
#1 6% Molde Plastic Wiha Tools 510/60 Insulated Torx Screwdrivers VUE c 
Screw-Holding Tip Phillips Screwdrivers а 
#2 11" Ergonomic Plastic Greenlee 5KPJ7 10 ртт Molded vina 1008 10671 
20 211-тт Molded Wiha Tools 450073 
25 243-тт Molded Wiha Tools 450G74 
440A42 KLEIN 
— Nes 9  .— c, 
Precision Multi-Bit Screw [шше | 
& N t D H S t Mime (WESTWARD VES "WARD General Purpose 
ut Driver 5615 К 2DGB8 
= Magnetic bit retainer ~ Square Screwdrivers 
= Knurled grip NUR ~ Tip Overall Item 
= 6 % overall length mu Size Length Grip Style Brand No. 
General Purpose Square Screwdrivers 
Number А Item #1 ГЕМ Ergonomic Klein Tools 2DGB8 
of Tips Sizes Incl. No. * 2 87" Егдопотіс Klein Tools 2D667 
Hex: Hex: 0.7 mm, 0.9 mm, 1.35 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 #2 12W Ergonomic Klein Tools 3MJR3 
mm, 4 mm, 0.05 in, в in, 964 in, 382 in, 764 in, % in, % in, 52 in, Insulated Square Screwdrivers 
62 Pentalobe: PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, Phillips: #000, #00, #0, #1, 440A42 #1 874" Insulated Klein Tools 490222 
Slotted: 0.8 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, #2 8%" Insulated Klein Tools 490223 
3.5 mm, 4 mm, Torx: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 #2 107" Molded Wiha Tools 53KH09 
Hex: 0.7 mm, 0.9 mm, 1.35 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 #2 TW Insulated Klein Tools 48UX49 
mm, 0.05 in, йв in, 56а in, 352 in, 764 in, У% in, 964 in, $5» in, Pentablobe: Tether-Ready Square Screwdrivers 
62 PL1, PL2, PL3, PLA, PL5, PL6, Phillips: #000, #00, #0, #1, #2, Slotted: 440A43 #1 6 Ergonomic Milwaukee 557720 
0.8 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, #1 87" Егдопотіс Westward 1CLJ7 
4 mm, Torx: T1, T2, T3, Т4, T5, T6, T7, T8, T9, 110, T15, T20 #2 7" Ergonomic Milwaukee 557721 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. == 
Multi-Bit Screwdrivers Details on page А1. 


For more information on Screwdrivers and Tip Styles, see page 796. 
4p ———c Offset 


Foldi 
енер dX. General Purpose 3R098 

3EJZ3 
Pocket Ratcheting ---- _ Voltage Sensing 
401K75 T — 0 4LV34 TIT 8ZKJ5 

-—-— 7 

n (ui) KLEIN - Аиша 
шү Wera NU) 55515 Wesrwagp: (STANLEY) MEGAPRO' 11000 


- ш ш Just Better Tools™ TR 
Multi-Bit Screwdrivers — e BEER] Ө. ee TE A, GD) 


= Alloy steel bit material except where noted* 


Number Overall Bit Retainer Single/ Item 
of Tips Sizes Incl. Length Type Grip Style Double End Bits Bit Storage — Brand No. 
ESD-Safe Multi-Bit Screwdrivers 
0 Handle Only 90-mm Quick Change Ergonomic — None Wera 6CRV6 
16 Phillips: #00 + #0 + #1, Slotted:1.5 mm + 2 + 2.5 mm + 3 mm, Torx:T6 + T7 + Т8 + Т9 + T10 +1T15+T20 8" Friction Hold Ergonomic — Single End Іп Handle Wiha Tools 300483 
20 Phillips: #0 + #00 + #1, Slotted: 4 mm 3:4 Locking Ergonomic біл е Еті 56 arate Wer — 38UR93 
Hex: .050 in + Vie in 964 in + 92 in + Za in + % in + Yea in 2 in, Phillips: £000 + #00 + #0 + #1, 0 А ; А Separate " 
27 Slotted: 1.5 mm + 2 mm + 3 mm + 4 mm, Torx: T3 + T4 + T5 + 16 + T7 + Т8 + T9 + T10 +Т15 6// Magnetic Ergonomic — Single End ase Wiha Tools 5118 
Нех: 1.3 тт + 1.5 mm + 2 + 2.5 mm + 3 mm + 4 mm, Pentalobe PL1 + PL2 + РЕЗ + PLA + PL5 + Separate 
37 PL6, Phillips: #000 + #00 + #0 + #1 + #2, Slotted: 0.8 mm + 1.2 mm + 1.5 mm + 1.8 mm + 2 mm 8" Magnetic Ergonomic ^ Single End asa Wiha Tools 55Е018 
+2.5 mm « 3 mm + 3.5 mm + 4 mm, Torx: T1 + Т2 + ТЗ + TA + Т5 + Т6 + T7 + Т8 + Т9 + Т10 
ESD-Sate Precision МЕГЕН EO TOO еей 8mm«2mm«35mm «25 5 
illips: + + #0+ #1, Slotted:1.5 mm + 3 mm + 2 mm + 3.5 mm + 2. " 1 ч ү ерагаїе " 
12 mm +4 mm, Torx:T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T15 8/7 Locking Ergonomic Single End ` Gase Wiha Tools 300454 
Folding Multi-Bit Screwdrivers Е 
10 Phillips: #1 + #2, Robertson Square Recess: 51 + 52, Slotted: 4e in + 1⁄4 in, Torx: T10 + T15 9%" (шек Change Plain Double End None Klein Tools 15W146 
10 Tamper Resistant Torx: TR7 + TR8 + TRO + TR10 + TR15 + TR20 + TR25 + TR27 9%" Quick Change Plain Double End None Klein Tools 15W148 
General Purpose Multi-Bit Screwdrivers 
2 Phillips: #2, Slotted: % in A^ Ball Bearing Non-Slip Double End None Westward 401111 
4 Phillips: #1 + #2, Slotted: 4s in + %2 in 7%" Quick Change Ergonomic — Double End None Klein То05 3MHY7 
4 Phillips: #1 + #2, Slotted: 316 in + іп 7%" Quick Change Ergonomic — Double End None STANLEY — 1UK65 
4 Phillips: #1 + #2, Slotted: 4R-5T + 6R-8T 894 Quick Change Ergonomic Double End Іп Handle Proto 45JU24 
4 Phillips: £1 + #2, Slotted: 34e in + 74 in 9' Quick Change Ergonomic — Double End None Klein Tools 15W143 
4 Phillips: #2, Robertson Square Recess: 51 + S2, Slotted: % in 9' Quick Change Ergonomic — Double End None Klein Tools 15W144 
5 Phillips: £1 + #2, Slotted: 34e in + 72 in + % in 6" Quick Change Ergonomic — Single End Іп Handle Wera 3EJZ3 * 
6 Phillips: #1 + #2, Slotted: 4s in + іп, Torx T15 + T20 ЗИ" Magnetic Non-Slip Single End Іп Handle Westward 401К74 
6 Hex: Y^ in + 94e in, Phillips: #1 + #2, Slotted: 4e in 94 in 7/” Ball Bearing Non-Slip ^ Double End None Westward 401110 
6 Phillips: #1 + #2 + £3, Slotted: 346 in + 7/ in + Жіп 7%" Quick Change Ergonomic Single End 56 RE Wera  3EKC2 
6 Phillips: #1 + #2, Robertson Square Recess: 51 + S2, Slotted: 34e in + YA in 797 Quick Change Ergonomic — Double End None Klein Tools 23NN72 
6 Hex: % in, Phillips: #1 + #2, Robertson Square Recess: 51 + S2, Slotted: 34e in + 1⁄4 іп 7%" Quick Change Ergonomic Single End and None Klein Tools 15W141 
Soin a Vea in a Va In a Yea In. V2 In a Vis In a a Tn a. VA T = = 
7 Hex: юп тя marein FOTKAN + Ain 8%" Quick Change Non-Slip ^ Double End InHandle Megapro  1PMA8 
7 Phillips: £0 #1 + #2 + #3, Phillips: DoubleLok #2, Slotted: #3 + #4 + #5 + $5.5 + #6 81%" Quick Change Non-Slip Single End n Handle Megapro — 4KTG1 
8 Phillips: #1, Robertson Square Recess: 51 + S2, Slotted: 4R-5T + 6R-8T, Torx: T10 + T20 TW. Magnetic Ergonomic — Double End n Handle Proto 45JU26 
8 Phillips: #1, Robertson Square Recess: S1 + S2, Slotted: 4R-5T + 6R-8T, Torx: T10 + T20 - 74" Quick Change Ergonomic — Double End n Handle Proto 45JU25 
8 Phillips: £1 + £2, Robertson Square Recess: 51 + S2, Slotted: %c in + % in, Torx: T10 + T15 7%" Quick Change Ergonomic — Double End None Klein Tools 51146 
8 ECX: #1 + #2, Nut Driver: % in + % in, Phillips: #1 + #2, Slotted: М in + 34e in, Square #1 + #2 10' Quick Change Ergonomic — Double End n Handle Milwaukee 406865 
9 Phillips: #1 + #2, Slotted: Эв in + 4 in, Square Recess: #1 + #2 + Nut Driver: Hex: %4in+%ein+%in 7И" _ Ball Bearing Ergonomic — Double End None Westward 401113 
9 Nut Driver: % in + %e in, Phillips: #1 + #2, Slotted: Ain + 96 in, Square #1 + #2, Torx #10 + #15 10' Quick Change Ergonomic — Single End n Handle Milwaukee 406866 
ECX: #1 + #2, Nut Driver М in + is in + % іп + іп, Phillips: £1 + #2, à F A Т " 
12 Robertson Square Recess: #1 + #2, Slotted: 946 in + YA in TV? Locking Ergonomic Double End nHandle Milwaukee 483K40 
Nut Driver: % in + %6 in + % in + 7 in, Phillips: #1 + #2, Robertson " ; A Т А 
12 Square Recess: #1 + #2, Slotted: 446 in + V in І ЦЕ Locking Ergonomic Double Епа n Handle Milwaukee 483К41 
12 Nut Driver: біп + 94e in + % in, Phillips: #1 + #2, Slotted. Я іп + Зв in, Square: #1 + £2, Torx: T10 + T15 7%" Quick Change Ergonomic — Double End n Handle Greenlee 499М24 
Phillips: Z0 + #1 + #2 + #3, Robertson Square Recess: #0 + #1 + #2 " i p" Т 
12 1.43, Slotted: #4 + #6, Torx ш 4 T15 +120 + 125 8% Locking Non-Slip Double End п Handle Megapro — 5PA35 
Phillips: #0 + #1 + #2 + #3, Robertson Square Recess: #0 + #1 + #2 " i сон , * 
12 143, Slotted: #4 + #6, Torx T10 + T15 +120 + 125 87" Quick Change Non-Slip ^ Double End п Handle Megapro — 5PA33 
Phillips: #0 + #1 + #2 + #3, Robertson Square Recess: #0 + #1 + #2 " А p" 
12 1-43, Slotted: 44 + 46, Torx T10 + T15 + 120  T25 87" Quick Change Non-Slip ^ Double End None Megapro — 2MRT7 
Phillips: #0 + #1 + #2 + #3, Robertson Square Recess:#0 + #1 + #2 " i p" Т 
12 + #3, Slotted: #4 + #6, Torx T10 + T15 +120 +, 25 87" Quick Change Non-Slip ^ Double End п Handle Megapro — 2FRU2 
Spanner #6 + #8 + #10 + #12, Tamper Resistant Hex: % in + %a in + 32 in + 946 " А p" Т 
M in, Tamper Resistant Torx TR10 + TR15 + TR20 + TR25 + TR27 + ТАЗО 8%" Quick Change Non-Slip Double End InHandle Megapro — SPA34 
Torq-Set:TS4 + TS6 + TS8 + TS10, Torx Plus TP10 + TP15 + TP20 + " A p" Т 
14 | TP25 + TP27 + TP30, Tri-Wing TW2 «TW3 + TW4 + TW5 8% Quic Change Non Slip Double End п Handle Megapro 2MRR8 
14 Phillips: £0 + #3 + 71 + #2, Slotted: #4 + #6, Spanner: #6 + #8 + #10 + #12, Torx: T10 + T5 + Т20 + Т25_ 8/7 QuickChange Non-Slip ^ Double End In Handle Megapro 4KTGZ 
14 Hex: % in + ыл in+ = in+ ЫП in, Phi lips. + #2 #8, Slo TELE #6 + Tont 110 +715 TU +725 817 Quick Change Non-Slip ^ Double End n Handle Megapro 22Х128 
ex: 35» in + % in 92 in + 6 in, Phillips: #1 + #2 + #3, Robertson Square Recess: #1 + " ; à қ eparate 
17 #2 + #3, Slotted: % іп, Tamper Resistant Torx: TR10 + TR15 + TR20 + TR25 + TR30 3%" Quick Change Ergonomic — Single End Case Wera _ ЗЫ? 
Hex: 3 mm + 4 mm + 5 mm + 6 mm, Phillips: #1 + #2 + #3, Pozidriv: #1 + #2 + #3, " i А А eparate 
17 Slotted: 5.5 mm, Tamper Resistant Torx: TR10 + TR15 + TR20y + TR25 + TR30 2225 Quick Change Ergonomic біл іе End “с Мега ЗЕКСЗ 
Hex: 352 in + 764 in + Ув in + 964 іп + 952 in + 36 in + 72 in + 1⁄4 in + 2 mm + 2.5 mm +3 mm + 4 mm +5 " А i u А 
24 mm б mm, Phillips: £1 + #2, Slotted: 4 mm + 6 mm, Torx: T8 + Т9 +110 + T15 + 120+ 725 + 127 +1730 9 Locking Ergonomic Double End In Handle Wiha Tools SSEUTO 
Hex: 16 in + 964 in + 552 in + еіп + 3mm+4mm+5 mm + 6 mm, Phillips: 
24 #0 +#1 + #2 + #3, Pozidrive: #1 + #2, Slotted:3 mm + 4.5 mm + 5.5 mm + 9" Locking Ergonomic Double End n Handle Wiha Tools 55Е008 
қ 6.5 mm, Square:#0 + #1 + #2 + #3, Тогх:Т10 + T15 + T20 + T25 қ 
Phillips: #1, Slotted: 92-3 + 76-8, Tamper Resistant Hex: 564 + 332 + ба + V + 964 + %2 in, Tamper " А А " eparate 
26 Resistant Torx Т7 + Т8 + Т9 + T10 + T15, Tee+Cross T20 + T6 + 17, Triple-Y #1 + #2 + #3 + 44 T' Quick Change Ergonomic Single End > Сасе — Eazypower  SUXYO 
Clutch % in + 52 in, Phillips: #0 + #1 + #2 + #3, Robertson Square Recess: #0 Separate 
26 +#1 + #2 + #3, Slotted: V6 in + 542 in + 782 in + % in + 94? in, Socket 964 in + $42 8" Magnetic Ergonomic ^ Single End А Proto 1FR28 
in + V6 in 942 in + 316 in, Torx T10 + T15 + T20 + T25 + T30 + T40 
Нех: Ўв in + 964 in + 42 in + 34e in, Phillips: 20 + #1 + #2 + #3, Robertson Square 
26 Recess: #1 + #2, Slotted: #4 + #6, Spanner: #6 + #8 + #10 + #12, Tamper Resistant 8%" Quick Change Non-Slip Double End None Megapro 2MRT5 


Torx: TR10 + TR15 + TR20 + TR25 + TR27 + TR30, Torx: T10 + T15 + T20 + T25 
Hex: Vs in + % in + 22 in + 34e in, Spanner #6 + #8 + #10 + #12, Tamper Resistant Torx: 
28 TR10 + TR15 + TR20 + TR25 + TR27 + TR30, Torx Plus: TP10 + TP15 + TP20 + ТР25 + 8%" Quick Change Non-Slip ^ Double End None Megapro 2MRT6 
TP27 + TP30, Torx: TS4 + TS6 + TS8 + TS10, Tri-Wing TW2 + TW3 + TW4 + TW5 
*Stainless Steel bit material. 
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Multi-Bit Screwdrivers 


Number 
of Tips 
General Purpose Multi-Bit Screwdrivers (Cont.) 
Robertson Square Recess: #0 + #1 + #2 + #3, Spanner #4 + #6 + 28 + #10, Tamper Resistant Hex: 2 
32 mm + 2.5 mm +3 mm « 4 mm + 5 mm + 6 mm, Tamper Resistant Torx TR7 + TR8 + TR9 + TR10 + 
TR15 + TR20 + TR25 + ТАЗО + TR40, Torq-Set 6 mm + 8 mm + 10 mm Жіп, Tri-Wing #1 + #2 + #3 
Hex: 2 mm + 2.5 mm +3 mm + 4 mm + 5 mm, Square: %2 in + 764 in + V6 in + 964 in 
+ Y5 in + 316 іп, Torx: T7 + T8 + Т10 + T15 + T20 + Т25 + T27 + T30 +140 
Hex: 2 mm + 2.5 mm + 3 mm + 4 mm +5 mm + 6 mm, Phillips: #1 + #2 + #3, Pozidriv #1 + #2 + #3, 
Slotted: 6.5 mm, Spanner #4 + #6 + #8 + #10, Tamper Resistant Torx TR8 + TR10 + TR15 + TR20 
+ TR25 + TR27 + TR30 + ТВ40, Torg-Set: 6 mm + 8 mm + 10 mm, Tri-Wing: #1 + #2 + #3 + #4 
Phillips: #1 + #2, Pozidrive:#0 + #1 + #2 + #3, Slotted: 6 mm + 8 mm, Spanner: #4 + #6 + #8 + #10, 
Square: #1 + #2 + #3, Tamper Resistant Hex:5/64 in %2 in 76 in % + %4 іп % in, Tamper Resistant 
Torx:T8s + T10s + Т155 + [20s + Т255 + T27s + T30s + 140s, Torq-Set #6 + #8 + #10, Tri-Wing #1 
Eye Bolt Bit: C1 + C2 + C3, Pozidrive: PZO + PZ1 + PZ2, Security Hex: М5 + M6 + М8, Security 
Phillips: #0 + #1 + #2, Security Torq: 6 + 8 + 10, Security Torx: Т5 + T6 + T7 + T8 + T10 + 
T15 + T20 + T25 + 127 + T30 + T40, Slotted: Vs in + 34e in, Square: SO + S1 + S2 + S3 
Hand Impact Demolition Multi-Bit Screwdrivers 
4 Phillips: #2 + #4, Slotted: 94e in + % in 


32 


33 


39 


60 


Insulated Multi-Bit Screwdrivers 


7 Phillips: #1 + #2, Robertson Square Recess: #1, Slotted: 0.6 mm + 1 mm 
7 Phillips: #1 + #2, Slotted: Ve in + 942 in + 2 in + V4 in 

7 Phillips: #1 + #2, Slotted: 3 mm + 4 mm, Terminal Xeno #1 + #2 

7 Phillips: #1 + #2, Slotted: 3 mm + 4 mm, Square #1 + #2 

8 Phillips: #1 + #2, Slotted: 4 mm + 6.5 mm, Torx: T15 + T20, Xeno #2 


Phillips:#1 #2, Slotted: 3 mm + 4 mm + 5.5 mm + 6.5 mm, Square #1 


15 + #2, Torx T8 + T10 + T15 + 120, Xeno Termina #2 
19 Hex: 3 mm + 4 mm + 5 mm, Phillips: #1 + #2, PoziDriv: #1 + #2, Slotted: 3 mm 
+4 mm + 5.5 mm, Square: #1 + #2, Torx: T8 + T10 + T15 + T20 

Keychain Multi-Bit Screwdrivers 

4 Slotted: % іп + %6 in + 1⁄4 in + %6 in 
Offset Multi-Bit Screwdrivers 

2 Keystone Slotted: % in 

2 Phillips: £1 + #2 

2 Slotted: “в in 

2 Keystone Slotted: 1⁄4 in 

2 Keystone Slotted: % in 

2 Phillips: #2, Slotted: 34s in 
Pocket Multi-Bit Screwdrivers 

2 Phillips: #0, Slotted: 76 in 

4 Phillips: #0 + #000, Slotted: $42 in + йв in 

4 Phillips: #0 + #1, Slotted: % in + 542 in 

4 Phillips: #00 + #0, Slotted: 1.5 mm +2 

4 Phillips: #0 + #00, Slotted: зіп + %2 in 
Precision Multi-Bit Screw & Nut Driver Sets 

Hex: 0.7 mm, 0.9 mm, 1.35 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 0.05 іп, /в 
in, 964 in, % in, 764 in, V6 in, 964 іп, > in, Pentablobe: PL1, PL2, РІЗ, PL4, PL5, PL6, 


62 Phillips: #000, #00, #0, #1, #2, Slotted: 0.8 mm, 1.2 mm, 1.5 mm, 1.8 mm, 2 mm, 2.5 


mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, Torx: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, Т20 
Precision Multi-Bit Screwdrivers 
2 


Phillips: #0, Slotted: 76 in 
4 Phillips: #0 + #00, Slotted: %2 in + % іп 
4 Phillips: #0 + #00, Slotted: Үзіп + %e in 
4 Torx: T7 + T8 + T10 + T15 


19 Нех: 0.05 in, Nut Drivers 332 in + % in + $42 in, Phillips: #0000 + #000 + #00, 
Slotted: V4» in + 364 in + Ve in + 964 in + 342 іп, Torx: T6 + T7 + Т8 + T9 
Ratcheting Multi-Bit Screwdrivers 
4 Phillips: #1 + #2, Slotted: 95» in + 34e in 
6 Phillips: #1 + #2, Slotted: % in + Ўв in + іп 
6 Hex: 36 in, Phillips: #1 + #2, Robertson Square Recess: 51 + S2, Slotted: 46 in + 1⁄4 in 
Spanner: #6 + #8 + #10 + #12, Tamper Resistant Hex: % in + %a in, Tamper 


6 Resistant Torx: TR10 + TR15 + TR20 + TR25 + TR27 + TR30 
7 Phillips: #1 + #2, Robertson Square Recess: #1 + #2, Slotted: 1 mm + 1.2 mm 
8 Phillips: #1 + #2, Pozidriv: #1, Robertson Square Recess: #1, Slotted: % in + %6 in, Torx: T15 + T30 
12 Phillips: #0 + #1 + #2 + #3, Robertson Square Recess: #1 + #2, 
Slotted: #4 + #6, Torx: T10 + T15 + T20 + T25 
17 Hex: 382 in + % in + 35 in + З in, Phillips: #1 + #2 + #3, Robertson Square Recess: #1 + 
#2 + #3, Slotted: 1 mm, Tamper Resistant Torx TR10 + TR15 + TR20 + TR25 + TR30 
20 Nutdriver: 74e in + 1/5 in + % in + 4e in + 9 in + % in, Phillips: #1 + £2 + #3, Robertson 
Square Recess: #1, Slotted: 34e in + 942 in, Torx Т6 + T8 + T10 + T15 + T20 
Spanner: #4 + #6 + #8 + #10, Tamper Resistant Hex: % in + %4 in + % in + 964 in + 92 in + біп 
32 +2 mm + 2.5 mm +3 mm + 4 mm + 5 mm, Tamper Resistant Torx: T7H + ТӨН + T10H + T15H + 
T20H + T25H + T27H + T30H + T40H, Torq-Set: #6 + #8 + #10, Tri-Wing: #1 + #2 + #3 + #4 
Clutch: 52 in + 34e in, Hex: 6 іп + %4 in + 32 in + Ya in + 964 in + 932 in + 316 in, 
32 Phillips: #0 + #1 + #2 + 3 + #3, Slotted: 43-4 + E5-6 + #6-8 + #8-10 + #10-12 + #12- 
14, Square Recess: #1 + #2 + #3, Torx: T6 + T7 + Т8 + T10 + T15 + T20 +125 


Clutch Bits % in + %2 in, Нех: 1.5 mm + 7 mm + 8 mm + 9 mm + 3: in + %4 in, Phillips: #0 + #1 
+ #2 + #3 + Spline Bits 4 mm +5 mm + 6 mm, Slotted: зіп + 4s in + 1⁄4 in + 34e in + іп 1^ 
91 in, Spanner: SN 4 + SN6 + SN8 + SN10, Speed Hex: Bits 1.5 mm + 2 mm +3 mm + 4 mm + 764 
in + іп, Square: RO + R1 + R2 + АЗ, Torq-Set: TW1 + TW2 + TW3, Torx: Т8 + T10 + T15 + T20 
+ Т25 + T27 + T30 + T45 + T50 + T55 + T60 + T65 + TP, Tri-Wing: TS4 + TS6 + TS8 + TS10 
Ratcheting Offset Multi-Bit Screwdrivers 
2 


Phillips: #2, Slotted: 14 in 
5 Phillips: #1 + £2, Slotted: 74 in + 38 іп 
Hex: % іп + 94 in, Phillips: #1 + #2, Slotted: % in + 34e in, Sockets 74 in + 4 


15 їп + %o in + 346 in + 142 in + % in, Square #1 + #2, Torx 115 + T20 
Phillips: #1 + #2, Pozidrive: #0 + #1 + #2 + #3, Slotted: 6.5 mm + 8 mm, Spanner: #4 + #6 + #8 + #10, 
37 Square: #1 + #2 + #3, Tamper Resistant Hex: 64 + 942 + 7/64 + Ve + 964 + 552, Tamper Resistant Torx: T8s + 


T10s + T15s + T20s + T25s + Т275 + Т305 + T40s, Torq-Set + #6 + #8 + #10, Tri-Wing #1 + #2 + #3 + #4 
Reversible Bit Screwdriver & Nut Drivers 
4 Nut Driver: % in + 54e in, Phillips: #1 + #2, Slotted: 24e in + V4 in 
6 Phillips: #2, Robertson Square Recess: #1 + #2, Slotted: 316 in 
8 Phillips: #1 + #2 Nut Driver: ўй in + 91е in, Slotted: 7 in + 24e in, Square Recess: #1 + #2, Torx: T10 + T15 
Voltage Sensing Multi-Bit Screwdrivers 


8 Phillips: #1 + #2, Robertson Square Recess: 51 + S2, Slotted: 46 іп + 74 іп, Torx: T10 + T15 
*Stainless Steel bit material. 
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Overall Bit Retainer 
Length 


5" 


TW 


12" 


Type 
Quick Change Ergonomic 
Magnetic 


Ergonomic 


Quick Change Ergonomic 
Magnetic Ergonomic 
Magnetic Ergonomic 


Quick Change — Plain 


Magnetic 


Locking 
Locking 
Locking 


Quick Change Ergonomic 


Ergonomic 


Ergonomic 
Ergonomic 
Ergonomic 


Quick Change Ergonomic 


Friction Hold Ergonomic 
Fixed Plain 
Fixe Molded 
Fixe Molded 
Fixed Molded 
Fixed Plain 
Fixed Plain 
Quick Change Ergonomic 
Quick Change Ergonomic 
Friction Hold Ergonomic 


Magnetic Ergonomic 
Quick Change Ergonomic 
Quick Change Ergonomic 


Magnetic Knurled 


Friction Hold Non-Slip 
Ball Bearing Non-Slip 
Quick Change Ergonomic 
Quick Change Ergonomic 


Quick Change Ergonomic 


Magnetic Ergonomic 
Magnetic Ergonomic 


Quick Change Ergonomic 


Quick Change Ergonomic 


Magnetic Ergonomic 
Magnetic Ergonomic 


Quick Change Non-Slip 
Quick Change Ergonomic 


Magnetic Ergonomic 


Magnetic Non-Slip 


Magnetic Non-Slip 


Magnetic Ergonomic 


Fixed Plain 
Quick Change Plain 


Quick Change Ergonomic 


Locking Ergonomic 


Quick Change Ergonomic 
Quick Change Ergonomic 
Quick Change Ergonomic 


Quick Change Ergonomic 


HAND TOOLS 


Multi-Bit Screwdrivers 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Every bit better. 


ULTRATECH nw.sPERRY 
Too. system INSTRUMENTS INC. 
Single/ 
Grip Style Double End Bits Bit Storage — Brand 
А Separate 
Single Eni Case Wera 
: Separate И 
Single End Case Klein Tools 
; Separate 
Single End Case Wera 
; Separate ; 
Single Eni fps Wiha Tools 
А Separate ; 
Single End a86 Eclipse 
Single End None Klein Tools 
ў Separate 
Single Eni Case Wera 
Single Eni In Handle Wiha Tools 
Single End In Handle Wiha Tools 
Single End In Handle Wiha Tools 
; Separate ; 
Single End ase Wiha Tools 
; Separate ; 
Single End ase Wiha Tools 
Single Eni In Handle Wiha Tools 
Double End None Westward 
= None Proto 
— None Proto 
— None Proto 
— None Ampco 
— None Ampco 
Single End None Klein Tools 
Double End None Klein Tools 
Double End None Westward 
Double End Іп Handle — STANLEY 
Double End Іп Handle — Megapro 
Double End None Klein Tools 
Single End Separate Wiha Tools 
9 Case 
Double End None Westward 
Double End None Westward 
Double End None Klein Tools 
Double End 5 None Klein Tools 
; eparate 
Single Eni ase Ultratech 
Single End In Handle Proto 
Single End Іп Handle — STANLEY 
Single папа Мопе Klein Tools 
Double End Іп Handle Megapro 
Single Eni In Handle Wera 
Single End In Handle — STANLEY 
Double End Іп Handle Megapro 
; Separate 
Single End ase Wera 
; Separate 
Single End Асе STANLEY 
; Separate 
Single En ase Westward 
А Separate 
Single End Case Westward 
Single End Separate Proto 
ase 
Double End None General 
Single End None General 
; Separate 
Single End ase General 
А Separate ; 
Single End ase Wiha Tools 
Double End None Klein Tools 
Single End None Klein Tools 
Double End None Klein Tools 
Aw Sperry 
Double End In Handle Instruments 


Item 
No. 


3EKC6 
3MJA8 


ЗЕКС5 
5LX17 
220722 


3MHY8 


3EKC7 


S3KF16 
S3KF18 
53KF17 


26X284 
26X282 
53KH20 


401L14 


3R098 

3R095 

3R099 
32NJ35 
32NJ37 
15W152 


759Ү34 
401К75 
26Х63 
35HV09 
759Y19 


440A43 


401L67 
401K85 
58UR40 
259G07 


1XHR2 


41/34 
БАНС5 


15W142 


22XT27 


14U854 
6XW12 


АКТЕ9 
140856 
38WF38 


401K73 


401K72 
425Y25 


32H36 
32H33 
6TFG1 


440M1 


15W145 
23NN71 
2RKT1 


8ZKJ5 


801 


HAND TOOLS Scan. Order. Done. =F 


Nut Drivers Details on page A1. ма 
ASSES, аман» lii STANY 
TOOLS. Шие 
Nut Driver Sets ышы 
Мо. of Тір Shank Item 
Pieces Size Range of Lengths Bolt Clearance Length — Grip Style Brand No. 
ESD-Safe Precision Nut Driver Sets 
8 74",-1/8",-3/16",-3/32",-5/32",-7/32",-7/64",-9/64" 634e'- To-6-3/4" E 276 Molded Wiha Tools — 56FR51 
8 1.5-mm,-2-mm,-2.5-mm,-3-mm,-3.5-mm,-4-mm,-5-mm,-5.5-mm 634e'-To-6-3/4" ve 276 Molded Wiha Tools 56ҒН50 
Fastener-Holding Nut Driver Sets 
2 V-5/16 637 Ve',-1/4" 3 Ergonomic — Klein Tools 4JA37 
2 VA -5/16" 9%" Зл", -1/4" 6" Ergonomic — Klein Tools 4JA39 
7 Ve" -1/4",-11/32",-3/16",-3/8" -5/16",-7/16" 63/-і0-7-5/16" = VA -3/8" 3 Ergonomic — Klein Tools 2RKR9 
7 "1/4" -11/32",-3/16",-3/8",-5/16",-7/16" 15% ЛЕТИ 6' Ergonomic Klein Tools 206109 
Hollow Shank Nut Driver Sets 
2 YA -5/16" 1%" 1%" 1%" Ergonomic Westward 10J250 
2 Va" -5/16" 37" 96",-7/32" iV. Ergonomic Klein Tools 1ED91 
7 W -1/4 ,-11/32",-3/16",-3/8",-5/16",-7/16" 6%4"-to-7-5/16" Ae',-1/4,-5/16",-11/32" 3" Ergonomic — Klein Tools 44843 
7 VP -174",-11/32",-3/16",-3/8",-5/16",-7/16" TW. ; Тү” 3 Ergonomic Westward 401117 
7 Ve" -1/4", 11/2" -3/16" -3/8" -5/16",-7/16" 994"-to-10-5/16" ЛЛ?” 6' Ergonomic Klein Tools ^ 4JA45 
7 10-mm,-5-mm,-5.5-mm,-6-mm,-7-mm,-8-mm,-9-mm бў" 5.5-mm,-6.5-mm,-7.25-mm 3" Ergonomic — Klein Tools 2DGN2 
10 10-mm,-11-mm,-12-mm,-13-mm,-5-mm,-5.5-mm,-6-mm,-7-mm,-8-mm,-9-mm тү" TW Ek Ergonomic Westward 401L18 
Insulated Nut Driver Sets 
5 Y?" -1/4" -3/8" -5/16",-7/32" 1138" Ув" 5 Molded Wiha Tools 50/91 
5 10-mm,-6-mm,-7-mm,-8-mm,-9-mm 11%” ДЗ 5 Molded Wiha Tools 5LW90 
7 V -1/4",-3/16",-3/8",-5/16",-7/16",-7/32" 11%" vs 5 Molded Wiha Tools — 53KG56 
7 10-mm,-13-mm,-5-mm,-5.5-mm,-6-mm,-7-mm,-8-mm 11% r Xe ] . 5 Molded Wiha Tools 26X275 
9 6-1/4" -11/32",-3/16",-3/8",-5/16",-5/8",-7/16",-9/16" gy%to-11-3/8" VT i5 Jn (n 3 6' Ergonomic Klein Tools — 1YRY7 
9 Vr -1/4" -3/32".-3/16',-3/8',-5/16",-5/8" 7/16 ,-9/16 11%" He 5" Molded Wiha Tools 26Х274 
11 Ve -1/4  -131/32".-3/16",-3/8',-5/16 ,-5/32".-5/8",-7/16",-7/32".-9/16" 11%" Ye" 5" Molded Wiha Tools 26Х273 
Pass-Through Nut Driver Sets 
7 V -174",-11/32",-3/8",-5/16",-7/16",-9/16" TW -To-7-1/2" TW. 3 Ergonomic — Milwaukee 19М084 
7 10-mm,-13-mm,-5-mm,-5.5-mm,-6-mm,-7-mm,-8-mm TVA'-To-1-1/2" TW 3" Ergonomic Milwaukee 19М085 
Precision Multi-Bit Screw & Nut Driver Sets 
A Sd Hips doge ЕК Inm UR RES SERES 
mm,-1.8-mm,-1/16",-1/8",-2-mm,-2.5-mm,-3-mm,-3.5-mm,-3/16",-3/32",-4- à i i 
65 mm,-4.5-mm,-5-mm,-5.5-mm, -5/32",-5/64*,-7/32" 7/64" -9/64" -PL1 ,-PL2,- бн Б Knurled: - МПа Тоз... 440M2 
РІ3,-РІ.4,-РІ.5,-РІ6,-Т10,-Т15,-Т20,-Т3,-Т4,-Т5,-Т6,-Т7,-Т8,-Т9 
Precision Nut Driver Sets 
7 1.5-mm,-1.8-mm,-2-mm,-2.5-mm,-3-mm,-3.5-mm,-4-mm 636 -То-6-3/4" Je" 2% Molded Wiha Tools — 440A36 
8 Va" -1/8" -3/16" -5/32",-7/32" .- 7/64" .-9/64" 6346" To-6-3/4" Ye 276" Molded Wiha Tools 2MPL1 
8 2.5-mm,-3-mm,-3.5-mm,-4-mm,-4.5-mm,-5-mm,-5.5-mm,-6-mm 6%e'-To-6-3/4" Ув" 27Ag Molded Wiha Tools 2MPK9 
Solid Shank Nut Driver Sets 
6 Y" -1/4" -3/16",-3/8",-5/16",-7/16" 8 T 4 Ergonomic STANLEY 38WF21 
7 Va" -11/32",-3/16",-3/8",-5/16",-7/32",-9/32" TW. T 4 Molded Proto 3R910 
7 VA" -1/4",-11/32",-3/16",-3/8",-5/16" 7/16" T J 3 Fluted Westward 401115 
7 10-mm,-11-mm,-5-mm,-6-mm,-7-mm,-8-mm,-9-mm 8 25-mm 4 Ergonomic STANLEY _ 38WF22 
T 10-mm,-5-mm,-5.5-mm,-6-mm,-7-mm,-8-mm,-9-mm 149-mm-to-158-mm 25-mm 278 Molded Proto 3R952 
10 10-mm,-11-mm,-12-mm,-13-mm,-5-mm,-5.5-mm,-6-mm,-7-mm,-8-mm,-9-mm T 25-mm 3" Fluted Westward 401116 
11 y SIE ШЕРЖЕЛІ EE peas тл S crise ean c 6Ив'-Ї0-7" T 278 Molded Proto 3R911 
2" -14".-10-mm,-11-mm,- "-12-mm,-13-mm,-14-mm,-3/16',-3/8",- ep s қ ч p 
19 4-mm,-5-mm,-5.5-mm,-5/16",-6-mm,-7-mm,-7/16",-8-mm,-9-mm 8/-0-9 " 4 — Ergonomic — Proto 483771 
Tether-Ready Nut Driver Sets 
5 V -1/4",-3/8" -5/16",-7/16" 97" T 5' Ergonomic Westward ТҮХМ9 
5 10-mm,-6-mm,-7-mm,-8-mm,-9-mm 9v 25-mm 5 Ergonomic — Westward 1YXN8 
Flexible Shank Hollow Shank Tether-Ready T-Shaped Insulated 
2PA79 5LL61 1CLN1 53KH05 
Tip Overall Bolt Shank Fastener Item 
Size Length Clearance Length Grip Style Holding Brand No. 
KLEIN . Insulated Nut Drivers Е н 
TOOLS m... e Je" 9%" Tin 5' Ergonomic Мо Westward — 1YXL1 
т Ув" 937 75» in 6" Ergonomic Мо Klein Tools — TYRX9 
. yx 10%" Yin 6 Ergonomic Мо Klein Tools — TYRX8 
L As" 10%" 32» in 6' Ergonomic Мо Klein Tools ТҮНҮ2 
y 11%" 12 in 6 Ergonomic Мо Klein Tools 1ҮВХ5 
= 10-mm gy" Tin 5' Ergonomic Мо Westward — 1YXN2 
Nut Drivers Multi-Bit Nut Drivers 
4 s В Va" -5/16" 8 356 in 3%" Ergonomic Yes Klein Tools 53YE61 
Ti verall Bolt hank Fastener Item Vi".-5/16*,-11/32" - ( i н i i 
Size Length Clearance Length Grip Style Holding ^ Brand No. 3/8'-7/16'-1/2"-96" 9° zin 4 Ergonomic — Yes Klein Tools 369X63 
Fastener-Holding Nut Drivers Va" -5/16" 10%" 6in 6 Ergonomic Yes КІвіп Tools 259010 
ye бї" 3 іп 3 Plain Yes Klein Tools — 2DFD2 Nonsparking Nut Drivers 
38" 970" 6 in 6 Plain Yes Klein Tools 20Ғ04 Ae 6%" lin КИТ Plain No Ampco 46C015 
Flexible Shank Nut Drivers y TW Tin IAs" Plain No Ampco 21XV16 
V4" -5/16" 10%" = 6%" Plain Yes IDEAL 2PA79 10-mm 230-mm 25 mm 130-mm Plain No Ampco 21XV18 
Hollow Shank Nut Drivers Solid Shank Nut Drivers 
yu 637 3in 3' Ergonomic Мо Klein Tools — 5LL61 VA 7” Tin 3 Plain No Westward 401120 
Ww 6H 3in 3' Ergonomic Yes Klein Tools — 4JA36 Ув" 67" lin 23%" Plain No Proto 426614 
yr 9%" біп 6” Ergonomic Yes Klein Tools 4JA40 yw T Tin ЕН Plain No Westward 401121 
Ув" 632" З іп 3' Ergonomic Мо Klein Tools — 51165 TAs" ТЫ lin РЕЛІ Рігіп Мо Proto 426616 
Ye бӯ" 3in 3' Ergonomic Yes Klein Tools —4JA38 Ae T Tin 234" Plain No Proto 426618 
516" TW. 3in 3' Ergonomic Мо Westward 401135 Ld ra lin 23" Plain No Proto 426619 
Ув" 9%" біп 6” Ergonomic Yes Klein Tools 4JA42 10-mm T 25.4 mm 3 Plain No Westward 401132 
Ув" 9% біп 6 Ergonomic Мо Klein Tools — 4JA32 11-mm T {in 278" Plain No Proto 426605 
y 637 3in 3' Ergonomic Мо Klein Tools 5І164 12-mm ТЫ Tin 278 Plain No Proto 426G06 
%' 6H 3in 3' Ergonomic Yes Klein Tools 2ВКР9 Tether-Ready Nut Drivers 
ув" ТУ" 3in 3' Ergonomic Мо Westward 401137 Y Tw Tin 9/6” Plain No Westward 3082714 
ув" 9%" біп 6 Ergonomic Yes Klein Tools  2RKR5 7-mm TW 1in 3' Ergonomic Мо Westward — 1CLN1 
Te ТҮ" 3in 3' Ergonomic Мо Klein Tools — 5LL66 7-mm Tw Tin 9/6” Plain No Westward 308721 
Ae" TW. 3in 3' Ergonomic № Westward 4011.38 T-Shaped Insulated Nut Drivers 
y TW. 3in 3' Ergonomic Мо Klein Tools — 51160 10-mm 1057 Asin 230-тт Plain No Wiha Tools 53KH05 
y 10 6in 6 Ergonomic Мо Klein Tools — 4JA35 13-mm 10 Asin 230-mm Plain No Wiha Tools 53КН06 
Ae" 97" 4in 4' Ergonomic Мо Klein Tools 2DGW5 13-mm 12" 12in 12" Insulated No Knipex 106260 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Hex & Torx Keys 
KLEIN n 
TOOLS. ш Мега 
Бі сіз GEDOREF «euer 
Folding Torx L-Shaped Torx T-Shaped Two-Tip 
Hex & Torx Key Sets 3A581 5LM71 11L588 
No. of Tip Container Item 
Pieces Size Range of Lengths Finish Type Brand No. 
m— — Vis in, A in, Ve in, 10 2 25 3 Эв in, % in, 38 in, 4 5 
.050 in, 1.5 mm, 1⁄6 in, “іп, % in, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 316 in, %e in, % in, 4 mm, 5 mm, А А i ; 
3 546 in Ye п, feu Db mm, Ya in, Ж їп, $mn. A in, Tio тї 120.125, ТІ, 130, 140,18 1 5064 іп to 5 %42in Black Oxide None Eklind 4RU39 
біп, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, % in, 4 mm, 5 mm, %2 in, Yes in, 6 mm, 732 in i Я 
3 =. and 4 in, Tie in, Smm % іп, т10, ns, 720,125, T. т30, 740,19. s 7 in Black Oxide None Bondhus 25ЕА88 
5 mm, йіп, іп, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 916 in, 342 in, 4 mm, 5 mm, 92 in, 964 | : j А 
3 in, 6 mm, 4» in, 76а in, %a in, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T8 1 564 in to 3 Yesin Black Oxide None Eklind 48882 
Folding Hex Key Sets 
1 .050 in, й in, зіп, 34e in, % in, 942 in, Ya in, %4 in, Ya in 195V& in to 2 2952 іп Black Oxide None Eklind 5LM85 
1 0.05 in, 1.5 mm, 146 in, % in, 2 mm, 2.5 mm, З mm, 316 in, 332 in, 4 mm, 5 mm, 52 in, $64 in, 6 mm, 764 in, 964 in 1?9 into З 94e in Black Oxide Pouch Westward —4YR73 
1 Vis in, 16 in, % in, Ya in, 2 in, Уб in, 76a in, %4 in 1 1952 іп to 1 2752 іп Black Oxide None Klein Tools 2DGN8 
1 VÀ in, Ув іп, Me in, 332 in, 932 in, 964 in, 72 in, Ya in, 964 in 1%into4¥%in X Black Oxide None Bondhus 25ЕА97 
1 Жіп, V in, 34e in, 352 in, 342 in, 64 in, 7/2 in, а in, Yea in 134 in to 3 36 in Satin None Klein Tools  2DGN9 
1 Vain, іп, 16 in, 332 in, 932 in, 964 in, 72 in, 764 in, 964 in 2into349&in ^ Black Oxide None Eklind 6X302 
1 YA in, % in, 34e in, 342 in, 94e in, Ya in, 7/52 in, 764 in, 964 in 2 into З їо %4in Black Oxide None Eklind 5LM84 
1 Ya їп, As in, % in, 94e in, 2 in 2 віпі03 Yin Black Oxide None Proto 3R808 
1 Жіп, іп, 34e in, 342 in, 552 in, 564 in, 7/2 in, 764 in, Ya in 2 into 3 in Chrome Plastic Holder Westward 26ҮВ7 
1 Yin, A6 in, % in, As in, г in 2 2) in to 3 ?7 in Satin None Klein Tools 2DGN7 
1 Yin, Ve in, 36 in, Ac in, 752 in 31964 in to 5 32 in Black Oxide None Eklind 6X303 
1 Ya in, V6 in, 3e in, % in, 952 in, % in, 76a in, % in 3/56 in to 535 in Black Oxide None Eklind 3A580 
1 : 25 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 тт, 5 mm, 6 mm А = 157 into 3 19% іп Black Oxide None Eklind 6X304 
1.5 mm, Жіп, 6 in, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, %2 in, 4 mm, 5 mm, %z in, %4 in, ; ; 
l 6 mm, /4 in, Zain, 8 mm, %4 in, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, ТӨ 2⁄ainto3%in Chrome None Westward — 5YUUG 
1 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 2 into 3 in Chrome Plastic Holder Westward 2СҮВ8 
1 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 2into4 %2in ^ Black Oxide None Eklind 4CR95 
1 10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3 in to 5 332 in Black Oxide None Eklind 5LM74 
2 1.5 mm, Жіп, зіп, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 316 in, % in, 4 mm, 5 mm, %2 in, %4 in, 6 mm, 72e in, %а in, 964 in 21п їо З іп ^ Black Oxide None Eklind 4RU38 
Folding Torx Key Sets 
1 Т10, T15, T20, T25, T27, T30, Т40 259 into 4in ^ Black Oxide None Eklind 3A581 
1 T10, T15, T20, 125, T27, 130, 140, T8 2 % into 4іп Black Oxide None Eklind 5LM81 
1 T10, T15, T20, 125, T27, T30, T40, T9 2into3in Chrome None Westward 5YUU7 
1 Т10, T15, T20, T6, T7, T8, Т9 2 5¥a in to 4 in Black Oxide None Eklind 4CR96 
L-Shaped Ball End Hex Key Sets 
7 Y4 in, Ve in, Me in, 352 іп, 942 in, 964 in, 72 in 3 %6 in to 5 йіп Black Oxide Plastic Holder Eklind 4RU40 
7 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm 3 Ve in to 6 37% in Black Oxide Plastic Holder Eklind 4CR59 
9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 2?/5 into 8 42 in ^ Chrome Plastic Holder Wiha Tools 4МВ46 
9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm З 752 in to 6 3%4in_ Black Oxide _ Plastic Holder Eklind 1ATF7 
9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3into6 ein Black Oxide Plastic Holder Westward X 2CYC5 
9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3into7 іп Black Oxide — Plastic Holder Proto 10808 
9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm З 78 іп їо 6 7% іп Black Oxide — Plastic Holder Eklind 4YCP1 
9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3 %2in to 6 7% іп Gold Plated Plastic Holder Eklind 4YCP3 
9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3 Vi in to 6 3764 in Nickel Plated Plastic Holder Eklind 4YCN8 
9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3% in to 8 %4 in Nickel Plated Plastic Holder Eklind 29RU72 
11 .050 in, ein, 7 іп, Yin, ў in, 332 in, % in, 964 In, 782 in, 764 in, Yea in 2 22 in to 5 Yin Black Oxide Plastic Holder Eklind 4CR56 
12 .050 in, Vis in, % in, % in, 34s in, % in, Ae in, 952 in, %64 in, 72 in, Ya in, 964 in 2?/75into6in Black Oxide Plastic Holder Eklind 4RB73 
13 050 in, Ив їп, УЗ in, зіп, “в in, 332 in, % in, Ye in, 952 in, 964 in, 742 in, 764 in, Ya in 27/5 іп ќо 6 9 іп Black Oxide Plastic Holder Eklind 4YCN9 
13 050 in, йв in, % in, Ув in, %e in, % in, % in, 94e in, %%2 in, 964 in, 782 іп, %4 in, Ya in 2?/5 into 6 Зіл Gold Plated Plastic Holder Eklind 4YCP2 
13 050 in, 14e in, 14 in, 16 іп, Ac in, %22 in, 96 in, 9ле in, 952 in, Y64 in, 752 in, 76« in, Ya in 2?/5 into 6 Yin Nickel Plated Plastic Holder Eklind 4YCN7 
13 .050 in, ein, % in, % їп, “в in, % in, % in, Ae in, %e in, Ya in, 72 in, %a in, Ya in 3%2into 8 %in Nickel Plated Plastic Holder Eklind 298071 
13 0.05 in, е іп, “іп, Үзіп, 34e in, % in, 36 in, Ye in, 532 in, 964 in, 72 in, 764 їп, Ya in 234into 6275 in Black Oxide Plastic Holder Westward — 2CYC6 
13 Ув in, “in, V in, Эе in, % in, 364 in, % in, Ve in, 7» in, Yes in, Zz in, а in, Yea in 2 s in to 7 in Black Oxide — Plastic Holder Proto 4R615 
13 Vis in, Жіп, Yin, He in, 982 in, Yea in, 36 in, Ac in, 952 in, 964 in, 72 in, 764 in, 964 in 2 272 into 8 42 in ^ Chrome Plastic Holder Wiha Tools 4МВ47 
13 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 2 27/2 into 9 tein Black Oxide Plastic Holder Eklind 5LM73 
16 -050 in, Vein, % in, 4 іп, Yin, Ўв іп, Уә in, 96 in, 916 in, 552 in, 964 in, in, 76e in, ИЛ in, % in, 96 in 2272 into9%4in Black Oxide Plastic Holder Eklind 5LM72 
.050 in, 1.5 mm, “ein, % іп, % in, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, 352 in, % i i н Біле, ; 
22 in, 4 mm, 8 mm, 48 in, o in, Yes in, 6 mm, 7 in, Yes in, 8 mm, %s in . 2?/5 іпі06 іп Black Oxide astic Holder Eklind 4CR58 
.050 in, 1.5 mm, “ein, % in, іп, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, 332 in, % i А " росі, ; 
22 in, 4 mm, 5 mm, Ye in, Ve in, Yes їп, 6 mm, 7 in, Yea in, 8 mm, 36 in г 3 52 іп to 8 *%а іп Nickel Plated Plastic Holder Eklind 29RU70 
0.05 in, 1.5 mm, “ein, 1⁄4 in, % in, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, 32 in, % i i F Dlaeti 
22 in, à mm, 5 mm, в in, 962 in, 96s in, 6 mm, 742 in, Ys in, В mm, % n 254into6?75 in Black Oxide Plastic Holder Westward 2CYC7 
22 1.5 mm, “ein, Жіп, Yin, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, 952 in, %a іп, 96 in, 27A» into8?/sin Chrome Plastic Holder Wiha Tools БНҮМО 


4 mm, 5 mm, 54e in, 542 in, 964 in, 6 mm, 732 in, % іп, 8 mm, 964 in 
L-Shaped Color-Coded Ball End Hex Key Sets 
9 


Va in, Ya in, эле in, 42 in, % in, Ae in, 552 in, Y64 in, 752 in 3 “ein to 8 16 in Color Coded Pouch Wera 483F62 
9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm Е 1.5 mm to 10.0 mm Color Coded Clip Wera 483F61 
.050 in, 1.5 mm, йв in, % in, зіп, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, З mm, %6 in, %2 in, % i 

22 in, 4 mm, 5 mm, 91 in, 52 in, 64 іп, 6 mm, 7⁄2 іп, %a in, 8 mm, %4 in зп Color Coded Mone Bondhus 453056 
L-Shaped Color Coded Ball End Torx Key Sets 

9 T10, T15, 120, T25, T27, T30, T40, T8, T9 З in to 5 % in Black Oxide — Plastic Holder Wera 483F63 
L-Shaped Double Ball End Hex Key Sets 

9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3 2 in to 8 іп Black Oxide — Plastic Holder Eklind 38T642 

13 .050 in, Ив in, 74 in, % їп, Зв in, 35» in, 98 in, 94e in, % in, 96 in, Yan, Ya in, Yea in 3¥2into8%in Black Oxide Plastic Holder Eklind 38TG41 

.050 in, 1.5 mm, “ein, 1⁄4 іп, % in, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, 352 in, % i i 1 іле, А 

22 in, 4 mm, 5 mm, 34s in, 542 in, Ум in, 6 mm, 74 in, Yr in, 8 mm, 96: in 395 in to 8 56 іп Black Oxide astic Holder Eklind 38TG43 
L-Shaped Hex Key Sets 

6 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 5into 13 in Satin None Beta 420005 

7 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm 12% in to 3 152 in Black Oxide Plastic Holder Proto 1FX39 

9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 11/6 in to 4 1342 іп BlackOxide Plastic Holder Westward 2СҮВ9 

9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 14a in to 4 1%a in Black Oxide — Plastic Holder Eklind 5LM68 

9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 12332 into 4 віп Black Oxide Plastic Holder Proto 1FX40 

9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 1 775 into 4 1%a in. Nickel Plated Plastic Holder Eklind 15X001 

9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3into6 Vin Біаск Oxide Plastic Holder Westward 2СҮС2 

9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm З 75 in to 6 %4 іп Black Oxide Plastic Holder Eklind 5LM70 

9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3 Vie іп їо 6 3%4 in Nickel Plated Plastic Holder Eklind 15Х002 

9 1.5 mm, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3 9$ in to 5 94» in Satin Plastic Holder Klein Tools 9JXR9 
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Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 803 


HAND TOOLS Scan. Order. Done. == 
Hex & Torx Keys Details on page A1. 


770 


Бый. (S6. ОУ Wiésmwano KLEIN 
Hex & Torx Key Sets 


(ut) Mwera MBeta GEDOREF «eee 


No. of Tip Container Item 
Pieces Size Range of Lengths Finish Type Brand No. 
11 .050 in, Ye in, Ya in, Ув in, 34s in, % in, 9% in, 964 in, 782 in, 764 in, Yes in 12/into4?^in Black Oxide Plastic Holder Eklind 5LM61 
11 Vein, % in, % in, 34e in, 342 in, 64 in, 92 in, Ya in, 752 in, Yea in, Ya in 1% into3 йіп Black Oxide Plastic Holder Proto 1FX43 
11 YA in, Ўв їп, Ve in, 352 їп, 96 in, 4e in, 952 in, 64 in, 72 in, %64 in, 964 in 6in Black Oxide Pouch Eklind 4RB76 
12 йе in, Жіп, Ўв in, 6 in, % in, 364 in, As in, 932 in, 964 in, 72 in, 76a in, %a in 2 1s in to 6 7 in Satin Plastic Holder Klein Tools 8UL53 
13 .050 in, йв in, % in, Ув іп, эле in, 942 in, 38 in, Ye in, 932 in, 964 in, 72 in, Ya in, Yea in 12/іпі04 зіп Black Oxide Plastic Holder Eklind 5LM62 
13 050 in, Ye in, Zin, Yin, ўв in, 722 in, % in, Ae in, % in, Yea in, “гіп, Ya in, Yea in 12152 іп їо 4 йіп Nickel Plated Plastic Holder Eklind ^ 15W996 
13 .050 in, йв іп, % іп, Ув in, “в in, 352 in, 38 in, Ae in, 552 in, 964 in, 732 in, 764 in, Yea in 2?/5jinto 6 йіп Black Oxide Plastic Holder Eklind SLM65 
13 .050 in, 14e in, й in, 1/6 in, Ve in, 722 in, % in, Ae in, 932 in, Ya in, 72 in, Ya in, Yea in 2?/5 into 6 іп Nickel Plated Plastic Holder Eklind ^ 15W998 
13 0.05 in, ^e in, % in, Ув іп, 34e in, 332 in, 36 in, 916 in, 932 in, 964 in, 732 in, 764 in, 964 in 1 віпі041/2іп Black Oxide Plastic Holder Westward — 2CYC1 
13 0.05 in, Vein, % in, % in, Зе in, 34 in, % in, Ae in, 7e in, Ya in, 72 in, 76a in, 96a in 2% into62A2in Black Oxide Plastic Holder Westward — 2CYC3 
13 Vie in, 74 in, зіп, 34e in, 332 in, 364 in, % in, 5^6 in, 952 in, 564 in, 782 in, 764 in, 964 in 12% іп їо 4 іп Black Oxide Plastic Holder Proto 1FX44 
13 Vis in, Yin, зіп, s in, 382 in, 364 in, 36 іп, Ae in, 72 in, Ya in, “г in, 76a in, Ya in 22742 into6%in Black Oxide — Plastic Holder Proto 1FX41 
14 21050 in, "s in, % in, Ya in, іп, 34s in, ¥%2 in, % їп, 94s in, % in, 96a in, 722 in, Zea in, 96 in 22% into 8 Yin Black Oxide Metal Box Eklind 4RB75 
14 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 2 mm, 25 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 24%4 into 9 Mein Black Oxide Metal Box Eklind 4RU22 
14 Ts in, V2 in, Yain, % in, Зв in, 36 in, 36a in, % in, йв in, 942 in, ба in, “гіп, 6а іп, Yea in 2?/5 into 8 Yin Black Oxide Metal Box Proto 1FX37 
0.7 mm, 0.9 mm, 1.30 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, i ; ; 
15 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 17&into6*5in Black Oxide Metal Box Proto 1FX36 
15 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 1 72 into 696«in — Black Oxide Metal Box Eklind 4RU21 
18 028іп, .035 in, .050 in, Vein, “іп, Zin, Yin, %e in, % in, % in, 946 in, 72 in, Yes in, % in, “гіп, 764 in, 4e in, Ysin 1 752 into 6 Va in — Black Oxide Metal Box Eklind 6VEP9 
18 Vio in, 7 їп, 782 їп, A in, Yea in, 5 in, Ўв in, v in, Yea in, 96 in, 916 їп, 552 in, 964 in, $5 in, ИЯ in, Yea in, 91е їп, 964 in TVinto6 “in Black Oxide Metal Box Proto 1FX38 
.050 in, 1.5 mm, “ein, 1⁄4 in, зіп, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, “в in, % in, 96 i i ; Dlacti " 
22 in, 4 mm, 5 mimi % іп,% in, 564 in, 6 mm, 7 in, Им in, 8 mm, Унт | 1 282 іп їо 4 196 іп Black Oxide astic Holder Eklind 5LM63 
.050 in, 1.5 mm, “ein, 1⁄4 in, 1 in, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, % in, % 1 i " Bisat Қ 
22 in, 4 mm, 5 mm; % іп, % in, 56 in, 6 mm, 7 in, Yes in, 8 mm, 96, п и 1 282 іп to 4 196 іп Nickel Plated Plastic Holder Eklind 151/997 
.050 in, 1.5 тт, “ein, 1⁄4 in, зіп, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, 332 in, 96 1 А ; Dlacti " 
22 sp P mm. mm. %іп,% indi in, бтп, п, hain 8 тт, 94 ни 2?/5 іп іо 6 іп Black Oxide astic Holder Eklind 5LM66 
.050 in, 1.5 mm, Ye in, % in, % in, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 316 in, 332 in, 96 я F ; Ру А 
22 ак ind mm. 5 mm, Уп, т ы іп, 6 mm, Тап, hin, 8 mm. join AM 22742 into 6 йіп Nickel Plated Plastic Holder Eklind — 15W999 
.05 in, 1.5 mm, Vie in, % in, зіп, 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, З mm, %e in, 332 in, 36 1 Р ; Placet 
22 in, 4 mm, 5 mm, %e in, 562 in, 96а in, 6 mm, 7/z in, Zain, 8 mm, %a in 2 34 іп їо 6?75 in Black Oxide astic Holder Westward 2CYC4 
L-Shaped Insulated Hex Key Sets 
Т 10 mm, 12 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3 2%» in to 9 72» in Chrome Plastic Holder Wiha Tools 53KD96 
8 Y in, Yin, ¥ in, 34e in, 38 in, “в in, %2 in, %? in 3 2542 in to 9 7» in Chrome Plastic Holder Wiha Tools 8GYP3 
10 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm З 2350 into 97» in ^ Chrome Plastic Holder Wiha Tools 26Х331 
12 Vie in, 72 in, 74 in, % in, “в in, 3e in, 96 in, %e in, 952 in, Yea in, 72 in, 764 in 3 2% іп to 9 7» in Chrome Plastic Holder Wiha Tools 26Х330 
L-Shaped Tamper-Resistant Hex Key Sets 
8 Yin, % in, 34e in, % in, % in, 916 in, 42 in, ә in 3 5 in to 6 Mein Black Oxide None Westward 40WZ31 
8 YA in, % in, 34e in, 34 in, 36 in, 516 in, %22 in, 752 in 5 Vin Black Oxide Pouch Eklind 5LN02 
L-Shaped Tamper-Resistant Torx Key Sets 
Т 110, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40 3%into4 зіп Black Oxide Plastic Holder Eklind 3JA14 
7 T10, T15, 120, T25, 127, T30, T40 3%into5%ein Black Oxide Plastic Holder Westward 40WY90 
14 T10, T15, T20, Т25, T27, T30, Т40, T45, Т50, T55, T6, T7, T8, T9 2%4into6%in Black Oxide Pouch Eklind 60К071 
L-Shaped Torx Key Sets 
7 Т10, T15, T20, 125, T27, T30, 140 3 % in to 4%in Black Oxide Plastic Holder Eklind 5LM71 
7 T10, T15, T20, T25, T27, T30, Т40 3% in to 4 іп Chrome Plastic Holder Eklind 15X004 
[A T10, T15, T20, T6, T7, T8, T9 17 1пїо 2 йіп Black Oxide Plastic Holder Wiha Tools 38VY80 
7 T10, T15, 120, T6, T7, T8, T9 2 Yin to 4 in Black Oxide Plastic Holder Wiha Tools 4NB56 
10 T10, T15, T20, T25, Т27, T30, 140, Т45, T50, T55 2 Ув in to 5 Zzin Black Oxide Pouch Proto 3R791 
10 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 2 in to 4 A in Black Oxide Pouch Eklind 6VERO 
10 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T6, T7, T8, T9 2 V5 into 4 in Black Oxide Plastic Holder Wiha Tools 4NB57 
14 T10, T15, T20, T25, T27, T30, 140, Т45, T50, T55, T6, T7, Т8, T9 11%; іпїо 4 йіп Black Oxide Pouch Eklind 4RB79 
T-Shaped Ball End Hex Key Sets 
8 Yin, % in, 34e in, % in, % in, 916 in, 952 in, %4 in З %into5 in Black Oxide Plastic Holder Westward —2CYD3 
10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3 іп їо 51%2in_ Black Oxide Plastic Holder Westward 20Ү04 
8 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 5 %e in to 8 in Chrome Plastic Holder Wiha Tools 4МВ54 
8 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 9 in Black Oxide None Westward —5YUUT 
8 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 9 in Black Oxide Pouch Eklind 5LM96 
9 Жіп, ‘Ain, Эв in, 382 in, 582 in, 5м in, 72 іп, 7/64 in, "Ya in 9in Black Oxide None Westward 5YUU0 
9 3A in, іп, 34e in, 342 in, % in, Фа in, 7/52 in, %a in, Yes in 9in Black Oxide Pouch Eklind 5LM89 
10 V^ in, Ув їп, эле in, 342 in, % in, Ae іп, 932 in, 72 in, 76a in, Yea in 5 16 in to 8 in Chrome Plastic Holder — Wiha Tools 4МВ55 
11 Vain, V in, Ve in, 332 in, % in, 516 in, 952 іп, 964 in, 72 in, е in, 964 in 9 in Black Oxide None Westward 401/227 
11 Уд in, Ув in, Ve in, 352 in, % in, “в in, 952 in, 564 in, 75e in, Yea in, 964 in 9in Black Oxide Pouch Eklind 5SLM90 
T-Shaped Hex Key Sets 
5 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm 8% in Satin None Beta 36HV38 
6 2mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm біп Black Oxide None Proto 3R793 
6 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm 6in Black Oxide Pouch Eklind 5LM93 
6 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm 9in Black Oxide Pouch Eklind 5LM97 
8 Vain, Ж in, 4e in, 322 іп, іп, 74e in, ба in, Yea in 9 in Black Oxide Pouch Eklind 6X306 
8 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 3% in to 5 1% іп Black Oxide Plastic Holder Westward 26Ү02 
8 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 6in Black Oxide Pouch Eklind 51194 
8 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 6in Nickel Plated Plastic Holder Wiha Tools 4МВ53 
8 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 9in Black Oxide Pouch Eklind 3A582 
9 Yi in, V6 in, 34e in, 332 in, 982 in, 964 in, 72 in, 764 in, Ya in 6 in Black Oxide Pouch Eklind 5LM87 
9 Жіп, 78 іп, “іп, % in, 22 in, 964 in, % in, %4 in, Yea in 9 in Black Oxide Pouch Eklind 5LM91 
10 Yin, Ув їп, Ve in, 32 in, % in, 916 in, 952 in, 752 in, 764 in, Ya in 6in Black Oxide Pouch Eklind 6X307 
10 Vain, Жіп, Ўв in, 7e in, 36 in, Ae in, 9% in, гіп, %4 in, Yea in 6 in Nickel Plated Plastic Holder Wiha Tools 4NB52 
10 YA in, V6 in, 36 in, % in, % in, 916 in, 982 in, 75? in, 764 in, 964 in 9 in Black Oxide Pouch Eklind 6X308 
11 TA in, Yin, Ўв] in, Yo i in, % in, Sis | in, E in, ш] in, VY in, Tes i in, 64 in 6in Black Oxide None Proto 3R792 
11 VA in, Ys in, As in, гіп, 96 in, Ve in, 9o in, Ya in, 722 in, Ves in, 96a in 6in Black Oxide Pouch Eklind 5LM88 
11 YA in, 76 іп, “іп, $e in, % in, As in, 4e in, Yea іп, гіп, и in, Yea in 9 in Black Oxide Pouch Westward 401/228 
? Yi in, Yin, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, %e in, 352 іп, 4 mm, 5 mm, %22 in, 6 mm, % in 6 in Black Oxide Pouch Westward 493132 
Va in, іп, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, эле in, yi in, % in, 4 mm, 5 mm, ec in, 5 in, 36 in, 6 mm, 77 in, Vea in, Yea in біп Black Oxide Foam Tray Proto 483J80 
en Insulated Hex Key Sets 
10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 5 6 in to 6 ein Black Oxide Plastic Holder М/һа Tools 29WJ64 
Vain, Йвіп, 94 In, 916 in, 942 in, гіп 5 176 into 6 ein Black Oxide Plastic Holder Wiha Tools 1YUL8 
"- Tether-Ready Two-Tip Torx Key Sets 
T T10, T15, T20, T25, T27, T30, 140 4in to 6 in Chrome None Wiha Tools 4МВ70 
9 T10, T15, T20, T25, Т30, 140, T45 4 into 8 іп Chrome Plastic Holder Wera 56HN54 
T-Shaped Torx Key Sets 
7 T10, T15, T5, T6, T7, T8, T9 біп Chrome None Gedore — 53PG96 
8 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T8 6 in Black Oxide Pouch Eklind 5LM99 
11 T10, T15, T20, T25, T27, T30, 140, 145, T50, T6, T8 6 in Black Oxide Pouch Eklind БІМ0І 
Тарай Two-Tip Ball End Hex Key Sets 
Ya in, Yin, Ae in, %2 in, % іп, “в in, %z in, г in, %4 in, %4 in 5 V^ in to 8 in Black Oxide Plastic Holder ^ Greenlee 111588 
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" T-Shaped 26X277 
Hex, Torx & Service Keys Tether-Ready 
" 24AK76 
Tip LongArm Short Arm Item 
Size Length Length Material Finish Brand No. 
L-Shaped Ball End Hex Keys 
on 
à n xr mum ques Bu mE 
ба in ^e in a in оу Stee ack Oxide in 
35» in 3 %in ar in Alloy Steel Black Oxide Eklind ^ 4CR64 Street Key 
sin 3 Ms in 54 in Alloy Stee Black Oxide Eklind 4CR65 34A512 
W% in 3 іп 3A in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR66 
364 in 3 1%e in 54 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR67 Water Meter Key 
582 in 4 Vs in 2 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR68 38HV31 
As in 4% in As in Alloy Steel Black Oxide Westward 40WY75 
Эв in 4 V» in 3546 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR69 Tip Long Arm Short Arm Item 
182 in 4% in 1% in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR70 Size Length Length Material Finish Brand No. 
Ya in 5% in 1%in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR71 T-Shaped Hex Keys 
Js in біп 1 іп Alloy Steel Black Oxide ^ Eklind 4CR72 Long 
¥%in 6 іп 196in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR73 56 in 5 Ys in Tin Alloy Steel Black Oxide Proto 1FX80 
Ac in 7 іп Tin Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR74 35 in 4 біп 27/5 in Alloy Steel Black Oxide Proto 1ҒХ79 
Yin 8 Жіп 1%in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR75 Yin 9in 3in Alloy Steel Black Oxide _ Eklind 3A585 
Jie in 9in 154 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR76 35» in 6in 4in Alloy Steel Black Oxide Proto 1FX75 
іп 9%іп 17іп Alloy Steel Black Oxide ^ Eklind 4CR77 Әріп 9in 3in Alloy Steel Black Oxide | Eklind 3A587 
3A in 114 in 2 Жіп Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR78 Эле іп біп З іп Alloy Steel Black Oxide Proto 1ҒХ74 
15mm 3 V» in 72 in Alloy Stee! Black Oxide Eklind 4CR80 Ae in gin 4in Alloy Steel Black Oxide Eklind 3A588 
2mm 3 Asin 3964 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR81 4 in 6in 3in Alloy Steel Black Oxide Proto 1FX72 
2.5mm 3316 in Tile in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR82 Vain gin 4in Alloy Steel Black Oxide Eklind 3A590 
2mm З 14 in 2mm Alloy Steel Black Oxide Westward 40WY88 Asin 6in 3in Alloy Steel Black Oxide Proto 1FX71 
3mm 3 7$ in % in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR83 3mm gin 3in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CT02 
4mm 435 in i%e in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR84 4mm 9in 3in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4СТ03 
5mm 49e in 1 Vie in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR85 6mm 6in 4in Alloy Steel Black Oxide Proto 1ҒХ64 
6mm 5 "Ac in 17$ in Alloy Steel Black Oxide _ Eklind 4CR86 T-Shaped Insulated Hex Keys 
6mm 5 йл in 6mm Alloy Steel Black Oxide Westward 40WY98 Long 
7mm 6 36 in 1%in Alloy Steel Black Oxide ЕКкіпа 4CR87 Y in 5 5/5. in 5 5/5. in Alloy Steel Black Oxide Wiha Tools — 1YUL9 
8mm 6 1364 in 1%in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR88 Ye in 5 %4 in 5 5%a in Alloy Steel Black Oxide Wiha Tools — TYUNT 
10 mm 6 3184 in 1396 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR90 Short 
12 mm 8 1964 in 1 9/6 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR91 4mm 150 mm 150 mm Alloy Steel Black Oxide Wiha Tools 1YUN7 
14mm 9 55» in 2 Y5 in Alloy Steel Black Oxide _ Eklind 4CR92 5mm 150 mm 150 mm Alloy Steel Black Oxide Wiha Tools — TYUN8 
17mm 9 1s in 2 27a in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4CR93 8mm 150 mm 150 mm Alloy Steel Black Oxide Wiha Tools — TYUP1 
19mm 107 in ^ 24Y&in Alloy Steel Black Oxide _ Eklind 4CR94 T-Shaped Nonsparking Hex Keys 
L-Shaped Double Ball End Hex Keys Short 
Long ә in біп 4 іп Beryllium Copper Natural Ampco 46C086 
Yin 4% in 21/64 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 38TG49 3^e in 6in 4 in Beryllium Copper Natural Ampco 466089 
6 mm 7in Зуба in Alloy Steel Black Oxide Eklind 38TG63 ‘ein 6in 4 іп Beryllium Copper Natural Ampco 466092 
10 mm 82% in As іп Alloy Steel Black Oxide | Eklind 387065 T-Shaped Tether-Ready Hex Keys 
L-Shaped Hex Keys Long 
Long іп 5 Ys in Tin Alloy Steel Black Oxide Proto 24AK76 
542 in 4 іп 272 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RE54 Ae in 6 4c in 1 Vein Alloy Steel Black Oxide Proto 24AK77 
34e in 4%in в in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RE55 7» in 4% in 1 %e in Alloy Steel Black Oxide Proto 24AK78 
TA in 5 Vain T¥%in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RE57 T-Shaped Tether-Ready Two-Tip Ball End Hex Keys 
Зв in 63A in 155 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RE60 Long 
3$ in 9% in 1% in Alloy Steel Black Oxide ^ Eklind 4RE68 3mm 5 6364 in 3 а in Alloy Steel Chrome Gedore 53Р070 
3A in 11 Жіп 2 Жіп Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RE70 4mm 5 6364 in 3 7/5 in Alloy Steel Chrome Gedore ^ 53PG71 
Tin 14 in 2 ys in Alloy Stee! Black Oxide Eklind 4RE74 6mm 71% in E Vs in A oy Steel Chrome Gedore  53Р073 
17 mm 9 16 in 2 ?/ in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RU12 10 mm 9% in 5 Ae in Alloy Steel Chrome Gedore 53PG76 
" 19 mm 1077» in ^ 255 in Alloy Steel Black Oxide ^ Eklind 4RU14 T-Shaped Tether-Ready Two-Tip Ball End Torx Keys 
hort Lon 
Tin 9 Y: in 2 ys in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RE29 ts 4 5% in — Alloy Steel Chrome Gedore 53Р008 
L-Shaped Insulated Hex Keys T20 45%a in = Alloy Steel Chrome Gedore 53Р0909 
Long T40 6 5764 in — Alloy Steel Chrome Gedore 53PH04 
Sh 5 тт 4 Yos in 3 115 in Alloy Steel nsulatei Facom 32H788 Шарен Tether-Ready Two-Tip Нех Keys 
or ort 
36 in 9 віп 155 in Alloy Steel Chrome ^ Wiha Tools 53К085 35» in 4in Yas in Alloy Steel Satin Klein Tools — 6PPC6 
12mm 109:sin — 1.68 mm Alloy Stee! Chrome Wiha Tools 53К082 T-Shaped Torx Keys 
L-Shaped Nonsparking Hex Keys Long 
SAE 10 3 5%a in — Alloy Steel Chrome Wiha Tools 38/708 
36 in 4 hs in 154 in Beryllium Copper Natural Ampco 4RNV8 T15 75%4 in — Alloy Steel Chrome Wiha Tools 38VZ09 
Short T20 7 5564 in — Alloy Steel Chrome Wiha Tools 38/710 
Ts in 7 4 in 2 Yin Beryllium Copper Natural Ampco 4RNW2 T40 6 576. in Alloy Steel Chrome Gedore 53Р091 
24 mm 222 mm 90 mm Beryllium Copper Natural Ampco 49UG77 T-Shaped Two-Tip Ball End Hex K Keys 
27 mm 250 mm 100 mm Beryllium Copper Natural Ampco 49UG78 Short 
32mm 320 mm 125 mm Beryllium Copper Natural Ampco 49UG80 віп 4 Yes іп 1 йв in Alloy Steel Black Oxide Greenlee 111501 
L-Shaped Tamper-Resistant Torx Keys 2 in 4 os in 2 Vo in Alloy Steel Black Oxide Greenlee 111593 
Long 34e in 4 2% in 2 Vio in Alloy Steel Black Oxide Greenlee 111504 
115 3 Asin 4%4 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 2CYA2 isin 5 15» in 2 195» in Alloy Steel Black Oxide Greenlee 111507 
T20 3 5164 in % іп Alloy Steel Black Oxide Eklind 2CYA3 T-Shaped Two-Tip Hex Keys 
T25 3 їв in 5164 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 2CYA4 Long 
T8 3 У іп 3%4 іп Alloy Steel Black Oxide ЕКііпа 2CX28 3 in 4% in 17 іп Stainless Steel Natural Beta 45MX83 
L-Shaped Torx Keys 18 іп 5in 2 in Stainless Steel Natural Beta 45MX85 
Long 52 in 5% іп 2%1п Stainless Steel Natural Beta 45MX87 
10 3*5 in 2182 in Alloy Steel Black Oxide ^ Eklind 4RU28 Эле іп 5 V5 in 2 іп Stainless Steel Natural Beta 45MX88 
T20 З 5% іп % in Alloy Steel Chrome Eklind 15X073 ды іп Тіп 3 is in Stainless Steel Natural Beta 45MX91 
T25 31% in 5164 in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RU31 7% in 3 Yo in Stainless Steel Satin Beta 36HV36 
= 120 4 V» in As in Alloy Steel Black Oxide | Eklind 4RU33 Т EDU Two-Tip Tamper-Resistant Hex Keys 
or on 
T40 3in 1 Ve in Alloy Steel Chrome Eklind 15X067 En in 4 Vo in 3 in Alloy Steel Black Oxide Jonard Tools 34RP83 
T-Shaped Ball End Hex Keys Control Cabinet Keys 
Long #2, 4.5 mm = = Zinc Chrome Wiha Tools _ 26X277 
32 in gin 3in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RB87 Yea in, #2 — — Zinc Zinc Plated Кпірех 3JXJ7 
CIT 3 іп 4 іп A oy E ее Е ack Е Е ing 48888 Street Keys пи 
ДШ in in оу Steel ack Oxide in н ; = owder _ 
3mm Jin 3in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4884 бі. Zain — — Alloy Steel Coated 344512 
4mm gin 3in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RB95 Water Meter Keys - 
5mm 9 in 4 in Alloy Steel Black Oxide ЕКкіпа 4RB96 Yin — Iron Satin Reed 38HV31 
6mm 9in 4in Alloy Steel Black Oxide Eklind 4RB97 2in — — Alloy Steel Black Oxide Wheeler-Rex 381058 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 805 


HAND TOOLS Scan. Order. Done. [== ІШ 


Utility Knives Details on page A1. 
a m 
вне slice Wesmwup (STANLEY, Ф noxe ERI 
PHC lico коп 44) * IRWIN. 
d 
Utility Knives р 
Overall . Blade T Handle Hange Blades Repl. Mfr. Item 
= For replacement blades, see page 807 СЕ Ш Material Grip Type Material olor Incl. Blade Brand Model No. 
Cut paper, cardboard, leather, drywall, plastic sheeting, and Non-Changeable Blade Change Method _ 
other materials. 6in — Steel Textured Plastic Yelow 1 — PacificHandy тт | gpg * 
Spring-Loaded Blade Guard Utility Knives 
FOLDING BLADE Non-Changeable Blade Change Method Е 
Blades fold away for safe storage. йіп Blunt 519101685 рап Райс Вие 1 — Pacific Handy asc 439 амихв" 
Retracting Utility Knives with Blade Guide i 
Quick-Change Blade Change Method 
A A 3 Pacific Handy * 
6in Blunt Steel Plain Plastic Green 1 4М0Ү4 Cutler, Inc S5R 4MUY2 
Tape Splitter Gin Blunt Steel Plain Plastic Red 1 амиуа Pacific Handy сд  4mux7* 
9RPL6 Retracting Utility Knives 
Quick-Change Blade Change Method 
Ssring:Loaded "іп Rounded Ceramic Textured Metal Gray 1  43Y399 Slice 10490 55ЕК43 
рппо-коавбе біп Standard Steel — Aluminum ^ Silver 3 — Westward = 196963 * 
EN. 67 іп Standard Steel Rubberized Metal Black, Gray 3 50949 STANLEY 10-788 51043” 
4 6 а , Metal, Black, 
6%in Standard Steel Rubberized Rubber Yellow 5  3FRC7 STANLEY 10-778 БАНС4 
6%in Standard Steel Rubberized Plastic Black, Blue 5 == Westward = 31XN02 
6% in Standard Steel Rubberized Plastic Black т 50051 Оа UTC-1 — 8ZTJ6 
Retracting with Blade Guide 7 - Metal 
4MUY2 Тіп Ноок Steel Rubberized Rubber Black, Gray 4 50949 STANLEY 10-789 45Jw97* 
Тіп Standard  Stee Plain Aluminum — Yellow 3 50949 STANLEY 10-989 5R685 
7in Standard Steel Rubberized Metal Black 10 — AbilityOne  841001- 52НТ68 
Tools Needed Blade Change Method " 
albo, біп Standard 512111855 Textured Мей беп 1 — 30HJ93 Pacitic Handy RsG-383 — gwN12 
Retracting біл Standard Stee Plain Metal Gray 3 50949 STANLEY 10-099 4А803” 
55EK43 біп Standard  Stee Plain Metal Orange 4 -- Westward = 5MW90 * 
6in Standard Steel Plain Plastic Gray 1 56949 STANLEY 10-175 5R675 * 
біп Standard Steel Plain Zinc Alloy ^ Silver 3 — Westward — 1YJC8 * 
Manually Opening біп Standard Steel Rubberized Metal, үк, 3 5099 STANLEY 10-779 — 4HU24 * 
1YJD6 біп Standard Steel Textured Metal Gray 3 50949 STANLEY 10-079 50945” 
2 біл Standard Stee Textured Metal Green 3 50949 STANLEY 10-179 30020 * 
v А, біп Standard Steel Textured — Plastic Assorted 1 — 30HJo3 Pacific Handy  RPk340 31А027° 
: » 6%in Standard Steel Plain Metal Gray 3 50949 STANLEY 10-499 56944 * 
Manually Opening Multi-Tool Manually Opening Utility Knives 
2DZJ5 Quick-Change Blade Change Method 
6in — Stee = Metal Blue 1 — Westward — 1YJD6 
6in = Steel = Metal Wood 1 = Westward = 1YJD8 
о Manually Opening Multi-Tool Utility Knives 
Quick-Change Blade Change Method 
Manually Opening Folding 6in — — Steel Rubberized Rubber Black; = 4 — LENOX 10771 20015 
White 
5R669 E ; + 
Manually-Opening Folding Knives 
6Min  — suns Textured Plastic Gray 1 — STANLEY 10-049 58669 
Flooring Knives 
Flooring Knife Non-Changeable Blade Change Method — 
19G960 € — 8% in = Steel = Wood Wood 1 — Westward = 196960 
m 7N Swivel Open Blade Change Method 
y 4 6% іп — Steel — Aluminum Gray 3 58699 STANLEY 10-525 50946 
—— Tools Needed Blade Change Method 
Fixed-Blade 534in — Hook Steel Textured Plastic Yellow 3 6ZTJ8 Olfa PC-L 627Ј7 * 
4A804 Fixed-Blade Utility Knives 
Quick-Change Blade Change Method 
57% іп Standard Stee — Aluminum Silver 3 — Westward = 196962 * 
Circular Pocket біп Standard Stee Plain Metal Gray 3 56949 STANLEY 10-399 56948 
Size Retracting Tools Needed Blade Change Method 
34Е821 57 іп Standard Steel Textured Metal Gray 3 50949 STANLEY 10-2090 44804” 
бүгіп Standard Steel Rubberized Metal 2186 з — 3rRC7 STANLEY 10780 — 21Y981 
Circular Pocket-Size Retracting Utility Knives 
Non-Changeable Blade Change Method 
2in Standar БЕШТЕ Plastic Yelow — 1 — Olfa TK-4Y  34F821* 
Automatic Retracting Utility Knives 
Automatic Retracting Quick-Change Blade Change Method 
4MUX5 біп Standard Steel Rubberized Plastic — Black Blue 4 = Westward = 22XP79 
High- га 
7in Blunt Steel Rubberized Metal Visibility 1 — 3oHJo3 Pacific Handy — Qgsoo амихѕ* 
Orange $ 
Assisted-Opening Utility Knives 
Quick-Change Blade Change Method 
Assisted-Opening Gin — Stainless Textured Metal 1100 1 410016 DeWalt — DWHT1OO35L 197226 
19T226 біп — Stee Plain Metal  Gray;Black 1 50949  STANLEY 10-855 45.98 
бип — Steel Рип Metal 090: 4 50049 STANLEY ЕМНТ10827 454348 
6% in — Steel Textured Plastic Gray; Black 1 5с949 STANLEY 5ТНТ10169 45J349 
Assisted-Opening Multi-Tool Utility Knives 
Quick-Change Blade Change Method 
i 6in — Bi-Metal Plain Metal Blue 1 4JA82 IRWIN 2089100 — 3KJD6 
Assited-Opening 6in — Bi-Metal Plain Metal Blue; Gray 1 4JA82 IRWIN 1858318  21X233 
21XZ33 * Tether Ready 
806 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Utility Knife Replacement Blades 


STANLEY, ТИЗ wiso OLO [ШЕЙН 
IRWIN. РНС LENOX slice K кее 


innovations 


Utility Knife Replacement Blades 


= For a complete listing of knives that fit each blade, go to Grainger.com 


Sharp Blade 


V 


Blade Includes B 
Point, Mount Blade Mtr. Нет Pkg. Point Type Мо а 
Edge Type Material Dispenser Brand Model No. Qty. 5С953 ч 

utility Blade s Hook Blade 

(1) Hole Stainless Steel Мо STANLEY 11-041 5R688 1 Point Type 
1) Hole Carbon Steel | No Olfa 5КВ-7108 2FTY6 10 6ZTJ8 
T) Hole Carbon Steel No Olfa SKB-8/10B 2ҒТҮ5 10 
(1) Hole Carbon Stee No Olfa A-SOLA0B 34Ғ822 10 
(1) Hole Carbon Stee No Olfa L-SOL-10B 1МРР6 10 
1) Hole Carbon Stee No Westward — 2ZRN8 10 
1) Hole Carbon Stee No Olfa SKB-10/10B 672113 10 е к 
(1) Hole Carbon Stee No Olfa SKB-2/50B 51052 50 Blunt Blad 
(1) Slot, (3) Notches Carbon Steel ^ Yes Olo OLO-100/B X 1MPR1 100 ип mace 
(2) Notches Carbide Steel Yes DeWalt — DWHT11131L 31CN84 1 Point Type 
(2) Notches Bi-Metal No RWIN 2084100 4JA80 5 5C952 
(2) Notches Carbon Stee No STANLEY 11-921 50949 5 
(2) Notches Carbon Stee No STANLEY 11-700 3FRC7 5 Blade Includes 
(2) Notches Carbon Stee No STANLEY 11-700T 3FRC8 10 Point, Mount Blade Mfr. Нет Pkg. 
(2) Notches Carbide Stee No STANLEY 11-800T 21Y988 10 Edge Type Material Dispenser Brand Model No. Qty. 
патр, (2) Notches Carbon Stee Yes — STANLEY 11-921T 1HH66 10 Scoring Blade 
traight (2) Notches Bi-Metal Yes RWIN 2084200 ЗКЈА5 20 Hook, Т ; " 
2) Notches Carbon Steel Yes STANLEY 11-937L 45099 50 Straight (1) Hole Carbide Steel Мо Olfa PB-800 6718 3 
2 No ches Е 2088 yes RWIN, ш mE Е Safety Point Blade Dispenser 
otches arbon Steel es = 5 Blunt, 4 
2) Notches Carbide Steel Yes STANLEY  11-800L 21990 50 Straigh (1) Notch Сагбоп Steel — Yes РНС SPD-017  4MUYS 100 
2) Notches Carbon Stee No DeWalt _ DWHT11004 21Ү987 75 Safety Blade 
2) Notches Carbon Stee Yes PHC QBD324 30HJ93 75 (1) Hole Carbon Stee No Westward — 2ZRN6 10 
2) Notches Carbon Steel Yes PHC QBD379 30HJ95 75 1) Hole Carbon Stee No Olfa RSKB-2/50B БАМ43 50 
2) Notches Carbon Stee No STANLEY 11-931A 56951 100 1) Hole Carbon Stee No Westward — 2ZRN7 50 
2) Notches Carbon Steel Yes STANLEY 11-700A 3FRD1 100 Round, 1) Notch Ceramic No Slice 10524 43Y399 2 
2) Notches Bi-Metal Yes RWIN 2084400 4JA82 100 Straigh 1) Notch Ceramic Yes Slice 10404 6XVR2 4 
2) Notches Carbon Stee Yes STANLEY 11-911А 5R704 100 (2) Notches Carbon Stee No STANLEY 11-987 58710 5 
2) Notches Carbon Stee Yes — STANLEY 11-9214 4A805 100 (2) Notches Bi-Metal Yes IRWIN 2088300 2WA18 50 
2) Notches Carbon Steel Yes — Wes мат ES ТИРЕ 100 21 Notches Carbon Stee Yes STANLEY 11-988 58711 100 
2) Notches Bi-Metal Yes LENOX 20352-GOLD100D 3KJC8 100 Blunt, (1) Notch, (2) y 
5) Notches Carbon Steel No STANLEY 11-921B 56050 200 Straight 1-бһарей Slots Carbon Steel No РНС SP-017 амуүа 100 
(4) Notches Bi-Metal Yes LENOX  20350-GOLD5C 3KJC7 5 Razor Blade 
Aum 1) Hole Stainless Steel No STANLEY 11-040 5R687 1 (2) Holding Slots Carbon Steel No PHC INJ-010 —— 4MUWT 100 
1) Hole Carbon Steel No Olfa HOB-2/5 62TJ4 5 Sharp, (2) Notches, Screw Stainless Steel — Yes Olfa GSB-1S 530Е15 30 
(1) Hole, (2) Notches Carbon Stee Yes Westward — 2ZRJ4 100 Straigh Holding Slot, F 
(2) Notches Carbon Steel No STANLEY 11-061 50953 5 Push Button Carbon Steel — Yes Olfa BS08-6B 530Е17 6 
$һагр io Notches Carbon E ee No 5 ANLEY 11-983 30025 5 Slides On Carbon Stee No PHC RB009 26X080 100 
d 2) Notches arbon Stee Yes ANLEY 11-983L 21Y994 50 Blunt, ; 7 
Hoo 2) Notches Carbon Steel Yes — STANLEY — 11-039À — 1XDK7 70  Straigh Slides On Carbon Steel Мо STANLEY 11-515 4А807 100 
2) Notches Carbon Stee No PHC HB-96 45PV78 100 Cutter Head with Blade 
2) Notches Carbon Stee No STANLEY 11-984 5R709 100 Safety 
(2) Notches Carbon Stee Yes — STANLEY 11-961A 5R707 100 Tip, Snap On Stainless Steel PHC S5FC 4MUX9 3 
garp; (2) Notches Carbon Stee No Westward — 2ZRK3 1 Straigh 

Unbreakable Utility Blade Tip Hook Push Button Carbon Stee No Klever KCJ-XH-4 З1МЕ52 25 
Sharp, Craft Blade 

Straight (2)Notches Сагроп Steel — Yes Westward — 2ZRK4 5 = Manual Ceramic No Slice 10518 43Y398 4 

Unbreakable Safety Blade Carpet Knife Blade 

Sean (2)Notches Carbon Steel No Westward m 278К7 5 ДІ? (1) Holding Slot Carbon Steel No STANLEY 11-530 50952 100 

ШТ STANLEY Westward’ 
5LC37 
bes Blades 
No. of Mfr. Item Pkg. Ее No. of Mfr. Item Pkg. 
Description Segments — Brand Model No. Qty. — Description Segments Brand m silo OW. 

9mm ingle Hole Mount Type a 

30? Acute Angle w/Dispenser 7 Olfa А1160В 5LC50 10 Single Hole Mount Type, Ultra Sharp 8 Olfa LBB/CP100 ^ 53UE08 100 

59" Extra Sharp, Carbon Steel 13 Olfa ABB-50B 3KJE1 50 S Stainless Steel 5 ШЕ ward CS pud 10 

9 mm nap- ade a - 

egent Таса Уо шр: Б ІН шк Шш d 
ades Onl Е 5 пар- ade zi 

Carbon Steal w/Dispenser 13 Olfa AB-10B 5LC38 10 Snap-Off Hook Blade 4 Olfa LH-20B 5LC42 5 

Heavy-Duty 13 Westward E 27RJ7 3 UltraSharp Heavy-Duty w/Dispenser 8 Olfa LBB-50B 51648 50 

Stainless Steel w/Dispenser 13 Olfa AB-10S 5AY20 10 25 mm 

Stainless Steel w/Dispenser 13 Olfa АВ-505 БАҮ21 50 1) Ho e Mount Type- ^ ЭТИЕТ MEE AH ST 

18 mm arbon Steel, Ultra Sharp - 

(1) Hole Mount Type 8 Olfa LBB-10B 8RP80 — 10 Extra Heavy-Duty 7 Olfa HB-5B 5LC36 5 
1) Hole Mount Type 8 STANLEY 11-301L iUK37 50 Extra Heavy-Duty T Olfa HB-20B 5104 — 20 
eavy-Duty w/Dispenser 8 Olfa ІВ-10В8 51037 10 Single Holé Mount Туре 4 Olfa HH-12B 53UE12 3 

Heavy-Duty w/Dispenser 8 Olfa LB-50B 51040 50 Single Hole Mount Type 7 Olfa HBB-5B 53UE09 5 

Large, SK5 Stainless Steel 8 Westward = 27818 50 Single Hole Mount Type 7 Olfa HB/CP40 530Е05 40 

Single Hole Mount Type 8 Olfa LFB-10B 53UE10 10 Single Hole Mount Type, Ultra Sharp 7 Olfa HBB/CP40 530Е06 40 


Blade Disposal Containers 


1С085 
Mfr. Item 

Description Includes Brand Model No. 
Press Release Operation Ensures Blade Slot Is 
Exposed Only When In Use, Reusable, Loop Hole And — Olfa DC-4 3KJC9 
Peg Hole For Hanging, Holds Approx. 30 Blades 
Sliding Door Securely Covers Blade Slot to 
Prevent Used Blades From Falling Out, Holds — Olfa DC-3 5AV41 
(50) Blades or (650) Blade Segments 
Holds Approximately (750) Blades (2) Zip-Ties Pacific Handy Cutter, Inc BB00205 30HJ94 

ү (2) Screws, (2) Zip Ties, n 

Approximately (750) Blades Mounting Bracket Pacific Handy Cutter, Inc ВН00206 30HJ96 
High Impact, Puncture Resistant Container — STANLEY 11-080 10085 
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(MALY STANLEY. WESTWARD 
Snap-Off Knives 


= Carbon steel 
Time-saving knives provide a new cutting edge with a single snap. 


9mm 
Standard 
Duty 


5AV40 No. of No. of Handle Overall Mfr. Item 
Blade Width Segments Blades Incl. Stores Handle Color Material Length Brand Model No. 
Light Duty 
Slide 
9mm 13 1 None Black Metal 5 іп Olfa 180 5LC33 
18 mm 8 1 None Black Plastic біп STANLEY 10-143Р 10К26 
18 mm 8 1 Мопе Black Plastic 6 V^ in STANLEY 10-151 30018 
Snap End Cap 
18mm 9mm 12 1 (1)Blade ^ Black, Blue Plastic 5in Westward кы 1CNZ2 
Standard 9mm 13 1 None Black, Silver Metal Sin Westward 402L09 402L09 
18mm 8 1 None Black, Blue Plastic 6 “іп Westward 402L10 402L10 
Duty Standard Duty 
1CNZ1 Automatic 
9 mm 13 2 (5) Blades Yellow Plastic 5 іп Olfa PA-2 5AV40 
Cartridge 
Multi- ; 
18 mm 8 1 (6) Blades Black Component Тіп STANLEY 10-481 21Y998 
Push Button 
18 mm 8 1 None Black Metal 6 V» in STANLEY  DWHT10038 21Ү996 
Slide 
9 mm 13 1 None Silver Stainless 5%in Olfa SVR-1 5LC41 
48mm 9mm 13 1 None Black Plastic Sin STANLEY 10-150 6D016 
9mm 13 1 None Gray Plastic 5 V» in Olfa NA-1 48TP92 
Heavy Duty Snap End Cap 
1МРР4 18 тт 7 1 (1)Blade Black, Blue | Plastic 6 in Westward = 1CNZ1 
Thumb Blade Knob 
9mm 13 1 None Yellow Plastic Sin Olfa 300 62TJ5 
18 mm 8 1 None Yellow Plastic 7in Olfa OL 6ZTL1 
18 mm 8 1 None Yellow Plastic 6in Olfa L-1 34F812 
Tool Free 
9mm 13 1 (26)Blades Black, Yellow ^ Plastic 5 Yin Olfa DA-1 34F814 
Heavy Duty 
Automatic А 
18 тт 8 3 (6) Blades Yellow Plastic 6in Olfa PL-1 6ZTLO 
Push Button 
25 mm 7 1 None Black Metal 6in STANLEY  DWHT10045 21Ү995 
Heavy Dut Multi- ; 
икт У і 25 mm 7 4 (4) Blades Black Component 8 vin STANLEY 10-486 217004 
lide 
18 mm 8 1 None Black, Yellow _ Plastic 6 V^ in Olfa LA-X 1MPP4 
18 mm 8 1 None Yellow Plastic 6in Olfa CL 5LC43 
18 mm 8 2 None Yellow Plastic 7in STANLEY 10-280 SHK78 
Thumb Blade Knob 
18 mm 8 1 None Yellow Plastic 11 in Olfa XL-2 6ZTK8 
25 mm 7 (4) Blades Silver Metal 8in STANLEY 10-817 1XDK4 
25 mm 7 1 None Black Plastic 7in STANLEY 10-425 4ҒЕЗ4 
Tool Free 
18 mm 8 1 None Black, Yellow Plastic 6 “іп Olfa L-5 53UE13 
18mm 8 1 None Gray Plastic 6 “іп Olfa NOL-1/BB X 53UE18 
25mm Extra 18mm 8 1 (16) Blades Black, Yellow ^ Plastic біп Olfa DL-1 6ZTK6 
Heavy Duty Extra Heavy Duty 
5LC35 Slide 
25 mm 7 1 None Black, Yellow Plastic 7 in Olfa XH-1 1MPP3 
25 mm 7 1 None Yellow Plastic 7in Olfa H-1 5LC35 
25 mm 7 1 None Gray Plastic 7in Olfa NH-1 48TP93 


423K18 


slice SHED Gem 


Best made cutting tools in he world” 


Precision Knives 


Handle Overall Item 
= Description Шс Handle Dia. Length Length Brand No. 
nives with Integrated Cap 
423K17 шга Grip 1955 in 534 in 6 ^in Slice 423K18 
nives 
Ring Style with Comfort Grip 1396 in 3 V» in 4 іп Slice 423K17 
Textured Grip 1359 in 53i in 6 V^ in Slice 423K09 
Flat Ув іп 4A in 5 in Slice 423K16 
Snap-Off Art Knife Ac in 5 win 5 win Olfa 6ZTK7 
Replacement Blades Е 
Precision Art Blade, 100 PK — — 1%іп Olfa 34F817 
Rounded Fine Angle Cut Blade General 32H11 
Penetrating Cut Blade General 32H13 
808 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ 


HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Knives 


B lh 


4MUW5 
= 4MUY3 
ж” 
алайы. 


33TCO2 


22VA97 A 12F752 


ч= 


250165 


20F891 2WA17 29UJ68 
е е 
РНС [БТАКШЕҮ Kuce CART OLO Martor IRWIN. 
No. of No. of 
Overall Blade CHOOSE: Blades Item Overall Blade CHOOSE: Blades Item 
Blade Type Blade Change Length Material Handle Color — Incl. Brand No. Blade Type Blade Change Length Material Handle Color Іпсі. Brand No. 
Box Cutters afety Non- А 
Manual Retracting Recessed Changeable Tin Stee Yellow 1 Klever 436169 
ИШ Slide  4%in Steel Assorted 1 РНС 4MUWS па | Push Button 6 Yin Stee Silver 1 Klever 436165 
Single Edge Slide  4%in Steel Silver 1 PHC 4MUW6 Straight mom 2%in Stainless ple 1 PHC 20F887 
Disposable Film Cutters Retractable 
Fixed Blade Mfr. No. 
А Non- ;, Stainless SP-0170r Оиіск-Сһапде 5 У іп Stee Blue 1 РНС 290069 
Disposable Changeable 6 Yin Stee Red 1 РНС 22VA98 SPD-017 
Disposable mom 6 %in ТЫМ White 1 РНС — 22UA87 (пй acting 
Folding Safety Cutters = Quick-Change біп Stee Black, Blue 4 Westward 22XP79 
Retractable Rounded ; ; 
2-Sided Utility Push Button 6%in | Stee Blue 1 Westward 12F752 Safety Blade Slide 5%in Stee Yellow 1 Olfa 51046 
Folding Safety Knives Rounded Slid вип S Yell 1 STANLEY 451352 
Self-Retracting Safety Blade МЕ zm en ӨШ 
Rounded i Rounded "mm i High-Visibility * 
Safety Blade Push Button 6 іп Stee Red 1 STANLEY 33TC02 Safety Blade Quick-Change 7 іп Stee Orange 1 РНС 4М0Х5 
Hook-Style Film and Foam Cutters ounded ms ; 
Fixed Blade | Safety Blade Quick-Change 6 Фп Stee Black, Gray 5 STANLEY 31NE37 
Injector Quick-Change 8 %in Stee Yellow 3 РНС 4MUY3 ounded ; 
Hook-Style Film Cutters Safety Blade Push Button біп Stee Green 1 PHC 22VA96 
Fixed Blade Rounded А А High-Visibility 
Quick-Change біп Stee 1 РНС 20Е888 
Straight Non- буп Steel Yellow 1 РНС 4MUW4 Safety Blade Yellow 
Changeable Rounded ^ Quick-Change 5%in Stee Blue 1 РНС 31AD22 
Hook-Style Safety Cutters Safety Blade 9 
Fixed Blade Rounded Screw  6in Steel Orange 14 — STANLEY 24AL27 
Cartridge tush Button t in 5 ee Tl ove 1 Kever 220165 Safety Blade g 
artridge ush Button in ee е еуег ounded ; А 
Cartridge Push Button Тіп Stee Orange 1 Klever 250167 Safety Blade Slide 4 vein Stee Yellow 1 Olfa —2FTYA 
afety A 1 Rounded i 
Recessed = 6 ^ in Stee : icd 1 Olfa 6ZTL2 sa ву Blade В 1" 2 і ее ы шы i са Mi 
afely on- 6%in бее ue, Orange, 1 Klever H5018 afety Blade Quick-Change in ee ack, Blue estwar 
Recessed Changeable Red, Yellow Safety Screw 6in Steel Black, Blue 3 Westward 1YJD2 
Safety Non- 7in Stee! Blue, Orange, 1 Klever H5019 Recessed 
Recessed Changeable Yellow _ Straight Quick-Change біп Steel Black, Blue 4 Westward 22XP80 
EU Push Button 7in Stee Blue 1 Klever 250164 Fixed z Non қ SHE 
Р " = 
Pocket Safety Cutters Safety Blade Changeable УП  " Stee Blue 1 HC — 4MUX6 
etractable Rounded ; 
T Push Button 5 іп Stee Black, Yellow 1 Olfa | 4GA85 
Safety Utility ; Safety Blade i 
Point Push Button 5 in Stee Blue 1 PHC 20Е891 Rounded Pishibition en Бер SUE i БНС Sanaa 
Safety Cutters Safety Blade 
Fixed Fully Automatic Retracting 
Safety Non- i А Rounded "m А High-Visibility 
Recessed Changeab " 7 in Stee White 1 Klever 436168 Safety Blade Quick-Change біп Stee Orange 1 PHC 4MUY7 
aiey on i, Буп Stee White 1 Klever 436163 ОЕ Slide біп Steel Black Yellow — 1 Olfa  2FTY3 
Recessed Changeable Safety Blade : 
EIL Push Button — 7 in Stee Silver 1 Klever 436166 Shamed al В т z Ral 1 FU NUN 
ush Button in ее е Е 
Safety Non- 5¥%in Stee Orange 1 Klever 436162 Safety Blade 
Recessed Changeab e E Push Button біп Stee Green 1 РНС — 4MUY2 * 
y 5 Yin Stee Yellow 1 Klever 436164 y 
Recessed —— Changeable Rounded = Push Button Gin Stee Red 1 РНС — 4MUY1 
Fixed Blade | afety Blade 
Rees сз 5%П Stainless — qii 1 Westward 39CE80 satay Bade Push Button Gin Stee Green 1 PHC — 4MUX8 
EL Sans e 535in Stainless Orange 1 Westward 39CE82 E Screw біп Steel Silver 4 Westward 4ҮВ09 
Safety Non- ;, Stainless Rounded ; 
Recessed Changeable 5 ¥% in Stee Red 1 Westward 39CE83 Safety Blade Screw 6in Steel Gray 1 STANLEY 45JW96 
ER mom e 5% in ee Yellow 1 Westward 39CE84 кегайаме Bi-Metal 
Safety Non- i Yellow, Blue, Rounded i with 
Recessed Changeable 5% in Stee Red, Orange 1 Klever Ғ9141 Safety Blade Screw біп Titanium Red 1 IRWIN 2WA17 
Safety А Edge 
Recessed Screw біп Stee Yellow 1 Olo — 1MPP8 Self Retracting 
БЕЛДЕ Push Button 6!4in ^ Stee Yellow 1 Klever 40P283 Seen Bade Screw 6in Steel Orange 1 STANLEY 30021 
Safe Yellow, Safety Strap Cutters 
Ree d Push Button 6%in Stee Orange, 1 Klever 66063 Fixed Blade 
- Red, Blue Single Edge tool Free бп Steel Yellow 1 РНС 290/68 
Safety Non- 4% in Stainless Blue 1 Klever 136590 Razor 
Recessed Changeable Stee Item 
_ Black, Blue, Description Brand No. 
aout еі 4% in Stee Yellow, Red, 1 Klever Ғ9142 Accessories | E 
қ Orange Cuter Head miin Hade, Dre Sie ПЕШІ Jor Biever Капа ЧЕП ИЕ? id 
afety Non- ; utter Head with Blade, Two-Sided Head for Klever X-Change ever SE 
afety Non- i olster for A A А 4 
Recessed Changeable Tin Stee Orange 1 Klever 436107 * Pk. of 12. ** Pk. of 25. 
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Safety & Tactical Knives Details on page A1. 
aga ш " 
А “ 
Safety Utility Knives alice 
Ceramic blade cutters stay sharp and don't rust. 
6XVR1 
Overall Handle Blade/Handle No. of Mfr. Item 
43Y397 Item Length Color Material Blades Incl. Model No. 
Box Cutter Тіп Orange Ceramic / Plastic 1 10400 6XVR1 
7in Gray, Green — Ceramic / Plastic 1 10503 20H276 
Pocket 2 іп Gray Ceramic / Plastic 1 10514 43Y397 
Utility Knife + т т 
5in Gray Ceramic / Plastic 1 10512 43Y396 
Safety Cutter 2 V^ in Green Ceramic / Plastic 1 00200 6XVP9 
423K11 Utility Knife 6in Black Ceramic / Plastic 1 10550 423K11 
6XVP9 6in Black Ceramic / Plastic 1 10554 423К10 


31EP12 5FVX4 38VG19 
20H250 
23NK43 
20H272 
23NK20 
Blade One-Handed Item 
Description Blade Length Material Blade Type Blade Edge Handle Color Operation Lock Type Includes Brand No. 
Boot Knives 
Boot, Ghostrike Fixed Yi А | ид _ un " 
Blade, Drop Point Blade 3 in Stainless Steel Drop Point Black Low Profile Sheath Gerber — 31EP12 
Fixed Blade Knives 
— 4 5A in Steel — = Black = = Lanyard, Sheath S0G 61VA73 
Fixed Blade, Partially i А Қ un _ 
Serrated Blade, Black 4% in Steel Fixed Partially Serrated Black Sheath SOG 5FVX4 
LMF II 4% in Stainless Steel Drop Point Partially Serrated Black — — um Gerber 2EVG8 
(2) Leg Straps, Low- 
LMF II Infantry 4% in Stainless Steel Drop Point Serrated Brown — — Profile Sheath with Gerber 23NK37 
Built-in Sharpener 
Strongarm 49A in Stee Full Tang Serrated Black = = Sheath Gerber 38/019 
9 4% in Steel Full Tang Serrated Brown — — Sheath Gerber 38VG21 
StrongArm, Includes Sheath 4% in Steel Full Tang Fine Brown = = Sheath Gerber 38VG20 
Folding Knives 
= 3 ^ in Stee — — Green Yes — — S0G 61VA72 
Covert Auto - Serrated - Box 354 in Stee Drop Poin Serrated Black Yes Pushbutton Sheath Gerber 23МК42 
Covert FAST- Black, 3% in Stainless Steel Drop Point Partially Serrated Black Yes Plunge Lock — Gerber 6VEW1 
Escape, Folding Rescue 3 іп Steel Spear Point Partially Serrated Black Yes Lockback lass агаа, 506 20250 
EVO Midsize 3% in Steel anto Partially Serrated Black Yes Liner Lock — Gerber 6VER5 
EZ-Out DPSF - S30V Black - Box 3 V» in Stee Sheepsfoot Partially Serrated Black Yes Lockback Sheath Gerber 23МК40 
FAST Draw 3in Steel anto Partially Serrated Black Yes Plunge Lock Belt Clip Gerber 45J119 
Folding 3% in Stee Drop Poin Straight Black Yes Lockback ШОНЫ oe 506 SFVU9 
Gerber 06 Auto, Serrated - Box 3% in Stainless Steel anto Serrated Black Yes Pushbutton Sheath Gerber 23NK44 
Gerner 06 Auto С prep З Зд in Stainless Steel Drop Poin Serrated Black Yes Pushbutton Sheath Gerber 23NK43 
Hinderer CLS, Liner Lock 3 in Steel Drop Poin Fine/Serrated Black Yes Liner Lock Belt Clip Gerber 2EVD6 
Mini Paraframe - Tanto 3in Steel anto Fine Black No Frame Lock Belt Clip Gerber 45,121 
Paraframe - Tanto 3in Steel anto Partially Serrated Black No Frame Lock Belt Clip Gerber 45J122 
Propel AG 420; Blade, 3 in Stee anto Partially Serrated Black Yes Plunge Lock Sheath Gerber 23NK23 
Propel Auto -4200 Blade, 3 іп Steel anto Partially Serrated Black Yes Plunge Lock Sheath Gerber 23NK21 
Propel Downrange AO 
- S30V Blade, Tan т 3 іп Steel anto Partially Serrated an Yes Plunge Lock Sheath Gerber 23NK22 
Handle, Tactical Folding 
Propel Downrange Auto - S30V i А i 
Blade, Tan G-10 Handle зїп Stainless Steel anto Partially Serrated Tan Yes Plunge Lock Sheath Gerber 23NK20 
Remix Tactical, Black Зіп Steel anto Partially Serrated Black Yes Liner Lock Belt Clip Gerber 21A156 
STL 2.5 2 5A in Stainless Steel гор Point Fine Black Yes Frame Lock — Gerber 6VEX5 
Machete 
SOGFari Machete 1i8ini8in Stainless Steel — — Black — — Sheath 506 20H272 
810 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Folding & Rescue Knives 
he — m — UG 2 7 — =m 
x me, жанан ) 
12F665 31EP22 5FVUS 45NV80 6VER4 5RA93 Pp a 
"ee EE OD быр —-—— 
5FVUG 1XFA3 4RDR6 5LM31 mE TESI 
Folding Knives secu ов Gcerser SOG 
Blade Item 
Description Blade Length Material Blade Edge One-Handed Operation Lock Type Brand No. 
Folding Knife 
860SBK Bedlam 4in Stainless Steel Partially Serrated Yes Cam Lock Benchmade 12F665 
Applegate Fairbairn Covert 3% in Stainless Steel Partially Serrated Yes Double Lock Gerber 45NV67 
Combat Life Saver 3 in Stainless Steel Partially Serrated Yes Liner Lock Gerber 23NK65 
Emerson Alliance Automatic 3 іп Steel Partially Serrated Yes Cross Bolt Gerber 45NV98 
EZ OUT Rescue 3 Vin Steel Serrated Yes Lockback Gerber 45NV88 
Folded 3in Steel Partially Serrated Yes Plunge Lock Gerber 31EP22 
Folding 3% in Steel Straight Yes Lockbac! SOG 5FVU9 
Gerber 3 in Steel Fine Yes Plunge Lock Gerber 483R53 
GRIPTILIAN 3 in Stainless Stee! Fine Yes Cross Bolt Benchmade 494P04 
Highbrow 2% in Steel — Yes Pivot Loc Gerber 783WA3 
Mini Covert Auto 2% in Steel Partially Serrated Yes Pushbutton Gerber 45NV96 
MINI GRIPTILIAN 3in Stainless Stee! Fine Yes Cross Bolt Benchmade 494P10 
Paraframe |, Liner Lock 3in Stainless Stee! Fine Yes Frame Lock Gerber 45NV78 
Ripstop II 3in Stainless Stee Partially Serrated Yes Frame Lock Gerber 45NV79 
Sharkbelly 3% in Steel Fine Yes Lockback Gerber 446F90 
SlimJim 3% in Steel Straight Yes Lockback SOG 20H256 
SlimJim 3% in Steel Straight Yes Lockbac! SOG 20H257 
Ultralight LST 2in Stainless Stee Fine No Lockback Gerber 45NV80 
US1 2% in Steel Fine No Lockbac! Gerber 45NV71 
Pocket Clip Folder 
Barrage 3% in Stainless Stee! Fine Yes Cam Lock Benchmade 6UPJ3 
Е.А.В. Lite 1% Stainless Stee! — — — Gerber 6VER4 
EVO 3 іп Stainless Stee! Serrated Yes Liner Lock Gerber 5RA93 
EVO, Frame Lock 3 іп Stainless Stee! Fine Yes Liner Lock Gerber 1XEZ9 
Folding 2% in Steel Straight Yes Lockback SOG 5FVY9 
Folding 3 in Steel Straight Yes Liner Lock SOG 5FVU6 
Hunting w/Clip Point Blade 3 V» in Steel = Yes Liner Lock Westward ТҮЈЕб 
nstant КЕЛІП Steel Partially Serrated Yes Plunge Lock Gerber 21А155 
Mini, Frame Lock 2 іп Stainless Stee! Serrated Yes Frame Lock Gerber 1XFA2 
Paraframe, Frame Lock 3in Stainless Stee! Serrated Yes Frame Lock Gerber 1XFA3 
Paraframe |, Liner Lock 3in Stainless Stee! Fine Yes Frame Lock Gerber 2EVF2 
Remix Clip F/E 3in Steel Fine Yes = Gerber 4RDR6 
Sheath Folder 
Gator 3% in Stainless Stee! Serrated No Lockback Gerber 5LM31 
Gator 3% in Stainless Stee! Fine No Lockback Gerber 5LM30 
Single Blade Folder 
L.S.T. 2% in Stainless Stee! Fine No Lockback Gerber 3PU59 
STL 2.0, Frame Lock 2 in Stainless Stee! Fine Yes Frame Lock Gerber 1XJA9 
Swagger, Drop Point, Serrated - Clam 2% in Stainless Stee Partially Serrated Yes Frame Lock Gerber 6VEX2 
Stockman Folder 
Folding Pocket 2 Жіп Stainless Stee Fine No Liner Lock Westward 1YJES 


31EP12 


6XVP2 


23NK39 


Rescue Knives and Tools (GERBER BENCHŇJADE 


Handle Overall Item 
Description Handle Color Type Length Blade Length Brand No. 

Boot Knife 
Boot Knife, Ghostrike Fixed Blade, Drop Point Blade Black Textured Grip 7in 3 Yin Gerber 31ЕР12 
Rescue Hook 
w/Integrated Oxygen Tank Wrench, Glass Breaker Black Textured Edge 8in 3in Gerber 23NK39 
Rescue Tool 
Pen, w/Inside and Outdoors, Integrated Glass Breaker Tip, Reliable Push Button Mechanism, ; ; 
Rite in the Rain Ink Cartridge Works in all Conditions, Stainless Steel Pocket Clip Black Ergonomic 9 in = Gerber 336М35 
Safety Cutters 
Medical, w/Soft Nylon Sheath Black Full-Tanged 6 ^ in Vb in Benchmade 6XVP1 
Long, w/Soft Sheath Black Full-Tanged 6 “іп іп Benchmade 6XVP2 


1RF69 


Knife Sharpening Stones pom 


= Diamond abrasive IN DIAMOND SHARPENING" 
Item 
Description Grade Color L w H No. 
Mini-Sharp Sharpener Fine Red 2%in “in Yin 3KR90 
Double-Sided Diafold Sharpener Fine/Coarse Red/Blue | 4Y&in “in Min 1RF69 
Diamond Whetstone w/Plastic Box Fine Red 6in 2in 3A in 3КТ08 
DuoSharp Bench Stones Fine/Coarse Red/Blue 8in 2%in %in 1RF73 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 811 


HAND TOOLS Scan. Order. Done. 
Multi-Tools Details on page A1. 


Find more styles and colors, and more information on each tool's functions at Grainger.com. 


a X \" қ | : 
f Е Yr Я 
"1" he 
t у 48169 u- 1% SS 
\ J 4 1YJC7 Е 5LM29 


5FVU2 
23NK56 с 6FZL8 А қ 
Multi-Tools — "eso (GERBER ÇD LEATHERMAN SEGRE Westwarp SOG srANLEY 
Pocket—Small and light enough to be carried in a Needle-Nose Plier-Based—Can be used at Compact—Small enough to attach to a key ring. 
pants pocket. multiple angles. 


Butterfly-Opening—Larger center-opening tools 
One-Hand Opening—Frees the other hand to hold are built for a wide variety of jobs. 
workpieces in place. 


No. of Мо. of Item No. of Мо. of Item 
Description Tools Functions Brand No. Description Tools Functions Brand No. 
Pocket Multi-Tools MP600 Pro Scout" 12 14 Gerber 3BB52 
Swiss Champ® 16 33 Victorinox 6D003 Diesel Multi-Plier 12 12 Gerber 23NK52 
CyberTool M 16 34 Victorinox 5LW46 DRET. 9 12 Gerber 2EVF1 
Multi-Plier 600 - Bluntnose Black w/Carbide Compact Multi-Tools 
Insert Cutters, Berry-Compliant Sheath - Box 14 iu A s Multi-Plier® 400 Compact 11 11 Gerber 5LM29 
Center-Drive, Fine Edge, Sheath 14 14 Gerber 52JH39 Curve - Gray 6 6 Gerber 4RDT3 
Center-Drive, Fine Edge, Sheath Curve - Blue 6 6 Gerber 4RDT4 
and 12-Рс Bit Set М М Gerber 520940 оңу рен Multi-Tools 
Center-Drive, Fine Edge, Berry Sheath 14 14 Gerber 52JH43 SwissTool Spirit Plus 27 35 Victorinox 6GCU1 
Center-Drive, Fine Edge, Berry SwissTool Spirit Plus Ratchet 27 36 Victorinox 6GCT7 
Sheath and 12-Pc Bit Set а ш ou РИ Surge Black Oxide 21 21 Leatherman 4ANE2 
Cybertool 29 5 14 29 Victorinox 6GCUO SURGE® 21 21 Leatherman 9UEDO 
Multi-Plier 600 - Needlenose Stainless % 7/2. Vai 
w/ Carbide Insert Cutters, Sheath - Box 18 18 Gerber 23NK56 Super 1001 ыты 19 19 Leatherman 50286 
DIME" Micro Tool, Fine Edge 12 12 Gerber 21А151 Super Tool 300, Serrated 19 19 Leatherman 191У95 
Multi-Plier 600-ST (Sight Tool), Black, Sheath 11 11 Gerber 23NK59 Super Tool 300 19 19 Leatherman 82130 
Huntsman, Green Camo 3 15 Victorinox 451366 Super Tool 300, Leather 19 19 Leatherman — 8MVY5 
Fieldmastere 3 15 Victorinox ^ — 6GCT2 Charge Plus ТТІ 19 19 Leatherman 456K79 
Climber? _ 8 14 Victorinox 86073 Wave Plus 18 18 Leatherman  456K80 
Folding Knife 6 12 Victorinox 39CG40 Wave Plus СС 18 18 Leatherman 456K82 
Folding Knife 6 13 Victorinox 396638 Wave Plus 18 18 Leatherman 456K81 
Raptor, Multi-Tool, Steel 6 6 Leatherman 41U105 Multi-Tool, Black Oxide 16 16 SOG 5FVU2 
Silvertech Signature Lite 5 7 Victorinox 6GCT6 MUT, Black 16 16 Leatherman 5YJX5 
inker 5 12 Victorinox 60002 MUT (Military Utility Tool) 16 16 Leatherman — 6XDTO 
Midnite Manager 5 10 үс orinox 89271 Rebar Knifeless 15 16 Leatherman | 52NT88 
Red Classic 3 7 Victorinox 6D001 ШЫНЫН АРТА! 15.15 Leatherman | 6XDTS 
Black Classic 3 7 Victorinox 9LW42 MUT EOD (Military Utility Tool 
Ruby Classic 3 7 Victorinox 6GCT9 (Explosive Gia ШАКА) 15 15 Leatherman —— 6XDT4 
Electrician's Self Locking 2 4 Proto 4R169 Diesel 14 14 Gerber 6FZL9 
One-Hand Opening Multi-Tools Sidekick ™ 14 14 Leatherman 197220 
OHT, Black w/Black Molle Sheath 16 16 Leatherman 41U101 Gerber Gear 12 12 Gerber 45NV86 
OHT, Tan w/Black Molle Sheath 16 16 Leatherman 41U102 DIME™ Micro Tool 12 12 Gerber 214150 
OHT, Black w/Tan Molle Sheath 16 16 Leatherman 41U103 Multi-Tool 12 12 Westward 6ATV1 
OHT, Tan w/Tan Molle Sheath 16 16 Leatherman 41U104 Suspension" 12 12 Gerber 22B19 
MP 600, Needlenose, Black Oxide 14 14 Gerber 6FZL8 Swiss Tool™ X 12 27 Victorinox 2PU14 
MP600, Needlenose, Stainless 14 14 Gerber 5LM41 Swiss Tool™ Spirit 12 24 Victorinox 2PU15 
MP600, Blunt Nose, Stainless 14 14 Gerber 1XEZ6 Swiss Tool" 12 27 Victorinox 5LW45 
MP600 Multi-Tool and LED Flashlight Combo 14 14 Gerber 191718 Full Size 12 12 STANLEY 3FRA8 
Diese 13 13 Gerber 1XFA5 SwissTool Spirit X, Drop Point 10 24 Victorinox 197438 
Needle-Nose Plier-Based Multi-Tools Bladeless Multi-Tool 
SIGNAL" 19 19 Leatherman 390020 MP600 Bladeless 12 12 Gerber 19YH58 
ST300 SS 19 19 Leatherman 5CZF5 Accessory - Tool Holster 
Charge Plus 19 19 Leatherman 456К78 For Knives up to 3%" Folded Length — — Victorinox 6GCT4 
REBAR® 17 17 Leatherman 38HT39 Accessories for 5YJX5 and 5YJX6 
Rebar ™ 17 17 Leatherman 197222 Punch — — Leatherman 5YJX9 
Rebar ™, Serrated 17 17 Leatherman 197219 Punch, М” — — Leatherman 5YJYO 
Needle Nose/Utility Knife Set 15 15 Westward 1YJC7 Hook Cutter — — Leatherman 5YJY1 
MUT EOD (Military Utility Tool) Wrench — — Leatherman 5YJY2 
(Explosive Ordinance Disposal) 15 р (балетте. ТОЗ] Carbon Scraper — — Leatherman 5YJX8 
Wingman 9 14 14 Leatherman 19T221 


2CJX2 


FISKARS: 
Af 


-A 


| 33M303 


Best made cutting fool 


Rotary Cutting Mats 


2CJU8 
Self-healing, double-sided mats have grid lines on 1 side for detailed cutting. m Item 
e Description Brand No. 
L М Item Rotary Cutters 
n i Description (in.) (in.) Brand No. сөтле оон he мола” Ergonomic -— 
eectangular е mm a 
Gray wth Grid on Both Sides 12 I T Некат ERE FISKARS comm kars T 
" н А ч ; а 5mm a 
One Side Green with Yellow Lines/Other Side Solid Green 24 36 Olfa OCIK2 Rotary Cutters Straight 
— 8 8 Fisk 33М302 кыша Нег Repl t BI. а ЫШ 
j i i i i ISKars Use tools to easily cut otary Cutter Replacement Blades 
Gray with Grid on One Side, Solid Black on Other Side САЛА Fiskars 33M303 005 0 easly 28 mm, Tungsten Carbide Olfa 2CJV6 
One Side Green w/White Lines/Other Side Solid Green 36 24 Olfa 3KJD7 paper, plastic, vinyl, 45 mm, Tungsten Carbide Olfa 2CJW1 
One Side Translucent w/White Lines/Other Side Solid Translucent 36 24 Olfa 3KJD8 composites and textiles. 60 mm, Tungsten Carbide Olfa 2CJW4 
812 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ 


HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Scissors & Shears 
| iam o O 
Wistwarp KEIN FISKARS: | { ) 
<== (Ө 2£—— 4 Vy (с>) 
А . 
slice gingher €) -омлнотоо! е: 10F730 - 45ND54 423K15 Q 
Length Item Length Item 
Description of Cut Brand No. Description of Cut Brand No. 
Electrician's/Electronics Scissors Steel 
Stainless Steel Pocket Safety Thread Yarn Scissor, Elongated Р А 
Elongated Rings Handle, Sharp Tip, Ambidextrous Tin Westward 2UJX8 Ring Handle, Blunt Tip, Right Handed 2A in Klein Tools AVART 
505505, ing and RI Hand e, Curved, iin Klein Tools AVATS Solssors 
Extra Sharp Tip, Ri апае eramic 
Ring and Bow Handle, Sharp Tip, Ambidextrous 2 іп Westward 4YP41 Scissors, Ring and Ring Handle, Blunt 2in Slice 423K15 
Ring and Ring Handle, Sharp Tip, Serrated, Р А Tip, Serrated, Ambidextrous 
Stripping Notches, Right Handed 2in Klein Tools 4МАР1 Stainless Steel 
Steel " Scissors, Hing and ing, Sharp Tip, Blade, Ambidextrous — 2 “in Gingher 45ND47 
Ring and Ring Handle, Blunt Tip, Serrated, i Heavy-Duty Shear, Oversized Fulcrum, Adjustable Tension, i 
Wire Cut Knotches, Ambidextrous tin Clauss 10F730 Ring and Bow Handle, Sharp Tip, Right Handed Зе Clauss 197041 
Shear, Curved, Ring and Ring Handle, 1 А HD Scissor 3%in Jonard Tools —34RP86 
Extra Sharp Tip, Right Handed Tin Klein Tools AVATS Steel 
Ring and Ring Handle, Sharp Tip, Right Handed 2in Klein Tools 2DFJ3 Shear, Ring and Ring Handle, Sharp Tip, Right Handed M in Clauss 22UN25 
Scissor with Stripping Notches, Ring and Ring Handle, 2 in Klein Tools 2DGR9 Shear, Ring and Ring Handle, Blunt Tip, Right Handed 1 іп Clauss 22UN33 
Blunt Tip, Serrated, Stripping Notches, Right Handedl Titanium Bonded . : : 
Fahric/Fiber Scissors Scissors, UltraFlex Handle, Sharp Tip, Ambidextrous Tin Clauss 10F710 
Stainless Steel 
Curved Scissors, Ring Handle, Sharp Tip, Ambidextrous Tin Fiskars 45ND54 
— Á— 
Cutlery, TOOLS Gauss —— — u-— ES 
Cutlery TOOLS. LA "ex : m cm 5LC53 — 
: А 4VAV2 10F723 4VAN1 
шт «Qu» Wismwanp ins 
Shears x 2UJX7 
2UJY1 AVAP7 10F708 
Length Item Length Item 
Description of Cut Brand No. Description of Cut Brand No. 
Carpet Shears Sharp Point, Straight, Ergonomic With 34i Westward — 4YP40 
Nickel Chrome Enlarged Lower Ring, Straight zu ДЫНА 
sharp Point, Straight Edge, Offset, Ring and Bow, Offset 3in Heritage 4VAV2 Ball Point, Ring and Bow, Straight 3 in Klein Tools 4VAT9 
Stainless Steel Sharp Point, Ring and Bow, Straight 3in Klein Tools 4/А02 
= unt Point, Straight Edge, Offset, Ring and Bow, Offset 2% іп Klein Tools АМАМЗ sharp Point, Ring and Enlarged Bow, Straight 3in Klein Tools — 4VAU1 
teel! teel 
Blunt Point, Straight Edge, Offset, Ring and Bow, Offset 2 іп Klein Tools 4/А/9 Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, Ring and Bow, Straight — 3 in Klein Tools АМАМ 
Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, Offset 5 in Crescent ^ ,cpgg Shears 
With Enlarged Lower Ring, Offset Wiss Nickel Chrome 
Fahric/Fiber Shears Sharp Point, Ring and Enlarged Bow, Ring and Enlarged Bow 2in Klein Tools — 4VAP4 
Steel Sharp Point, Ring and Enlarged Bow, Ring and Enlarged Bow 3 in Klein Tools — 4VAP5 
Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, "mm Clauss 10F728 Stainless Steel 
Offset Ring And Bow, Offset Sharp Point, Partially Serrated Edge, Right- i34in Westward —4YP37 
Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, 6 in Clauss 10F727 Hand, Straight, Ergonomic, Straight 
Offset Ring And Bow, Offset Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, i34in Westward — 2UJY1 
pame Shears 5 гаі, Ergonomic, m JEJE Righ s 
teel harp Point, Partially Serrated Edge, Right- ; 
E unt рап à Serrated Edge, Ring and Enlarged Bow, Offset 334in Klein Tools — AVAT7 Hand, Straight, Ergonomic, Straight 1%in Westward 2UJX9 
unt Point, Straight Edge, Right-Hand, А Pointed Point, Straight Edge, Ambidextrous, ; 
Offset Ring And Bow, Offset tn Clauss 10F726 Lightweight Ultraflex, Straight ЗИП Clauss 197042 
Sharp Point, Straight Edge, Left-Hand, 5 in Clauss 10F736 Pointed Point, Straight Edge, Right-Hand, Bent, Offset 3 in Clauss 19T045 
Offset Ring And Bow, Offset Serrated Edge, Right-Hand, Ergonomic 4in Fiskars — 45ND52 
Tantum MM — Serrated Edge, fign Ham, Ergonomic : EN IH pd 
icro-Tip Point, Straig ge, Ambidextrous, errated Edge, Ambidextrous, Ergonomic 4 іп iskars 
Extra Large Bow a ht m Ип Dlauss 10Р723 Steel BE dt 
unt Point, Serrated Edge, Ambidextrous, harp Point, Partially Serrated Edge, ; 
Ring And Bow, Of set bass 1% in Clauss 10F717 Right-Hand, Loop $ raight ны 1%in Westward 20ЈҮ2 
harp Point, Straight Edge, Ambidextrous, А harp Point, Straight Edge, Right-Hand, 1 
Ring Ang Bon, Straight 3'Ain Clauss 10F714 5 raight, Ergonomic, Straight 1%in Westward 20ЈҮЗ 
Industrial Shears harp Point, Serrated Edge, Ambidextrous, 1in Klein Tools 4МАРТ 
Aluminum Bronze Spring Action, Straight 
Sharp, Top Blade Rounds to Point, Straight Edge, А Pointed Point, Straight Edge, Right-Hand, ; 
ofset, with Enlarged Lower Ring, Straight 3in Ampco 21Х/87 Ring and Enlarged Bow, Straight 2 Yin Clauss 22UN46 
harp, Top Blade Rounds to Point, Straight Edge, Right- i Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, А i 
Hand, Offset, with Enlarged Lower Ring, Straight Ml Ampco 21XV88 Ring and Enlarged Bow, Offset біп Klein Tools — 4VAL7 
Sharp, Top Blade Rounds to Point, Straight Edge, Right- i Titanium Bonded 
Hand, Offset, with Enlarged Lower Ring, Straight 8in Ampco 21Х/90 Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, Large 3 V^ in Clauss БЕНКО 
теа Point, Serrated Edge, Right-Hand eee ШЫТ: 
Ring and Enlarged Bow, Straight | Зип KlenTools  4VAR3 Titanium Bonded 5 
harp Point, Straight Edge, Right-Hand, А A harp Point, Straight Edge, Ambidextrous, Offset, i 
sina and Enlarged Bow, Straight Aln Кел Tools: 4УАН2 Gontoured Ring With Enlarged Lower Ring, Offset б 2 in Clauss 10F708 
tainless Steel harp Point, Straight Edge, Right-Hand, Ergonomic, Offset, i 
Sharp Point, Serrated Edge, Ambidextrous, Straight 19 in Olfa 51053 Contoured Ring With Enlarged Lower Ring, Offset 3% in Clauss 10F706 
Straight Edge, Right-Hand, Manual, Straight 1 іп Кпірех 100144 Sharp Point, Straight Edge, Ambidextrous, Offset, 4% Clauss 10F707 
Straight Edge, Right-Hand, Manual, Straight Tin Knipex 100141 Contoured Ring With Enlarged Lower Ring, Offset 
Sharp Point, Serrated Edge, Ambidextrous, Straight 2 Vin Olfa 5LC54 Titanium Bonded Steel 
Steel Sharp Point, Straight Edge, Ambidextrous, 2 V^ in Clauss БЕНКІ 
Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, 434in Klein Tools  4VAL4 Non-Slip RibGrip Handles, Straigh 
Ring and Enlarged Bow, Offset Sharp Point, Straight Edge, Ambidextrous, © 
Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, i А Bent, UltraFlex Handles w/Extra 3» in auss 5EHJ6 
Ring and Enlarged Bow, Offset 4%in Klein Tools — 4VAL3 targe Finger Bows, Offset тіні 
Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, i А harp Point, Straight Edge, Ambidextrous, 
Ring and Enlarged Bow, Offset бп Klein Tools — 4VAL6 Bent, UltraFlex Handles w/Extra З уіп Clauss SEHJ7 
Poultry Shear Large Finger Bows, Offset 
Nickel Chrome Wood Shears 
Blunt Point, Ring and Bow, Straight 3 іп Klein Tools — 4AVAUS Stainless Steel 
Sharp Point, Ring and Bow, Straight 4% in Klein Tools — AVAUS Sharp Point, Straight Edge, Right-Hand, ; 
Stainless Steel m Straight, Ergonomic, Straight 2in Westward — 2UJX7 
Sharp Point, Offset, Ergonomic With 3%in Westward  4YP39 


Enlarged Lower Ring, Offset 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. EIE 


Snips & HVAC Tools Details on page A1. 
Overall 
Length Item 
Description (іп) Metal Gauge Cutting Edge Handle Design Brand No. 


Aviation Snips 
Left/Right/Straight Cutting Action 


ELT Knife Ergonomic Soft Grip Milwaukee 437K31 
3-Pc. Set — 18 Mild Serrated Ergonomic Rubber Grip DeWalt 410025 
9% 18 Mild Serrated Vinyl Cushion Grip Westward 4РМ06 
2СЈҮ9 934 18 Mild Serrated Vinyl Cushion Grip Crescent Wiss 5М008 
Aviation " 934 18 Mild Serrated Contoured Vinyl Grip Crescent Wiss 4Х865 
Left/Right Cutting Action 
2-pc. Offset Set 9% 18 Mild Serrated PVC Cushion Grip Westward 4YP54 
18 Mild, 22 ; А ; ; 
2. : z — Stainless Steel Knife Ergonomic Soft Grip Milwaukee 437K30 
Left/Straight/Circles Cutting Action 
Offset 1074 Galamzeg2o „Serrated бог Coded Molded Malco 2cJY9 
Stainless Steel Top Blade Thermoplastic Grip 
Left/Straight Cutting Action 
Aviation 9% 18 Mild Serrated Contoured Vinyl Grip Crescent Wiss 4Х863 
Offset 9% 18 Mild Serrated Non-Slip Grip Crescent Wiss — 5A447 
Left Cutting Action 
Offset 9% 18 Mild Knife Plastic Soft Grip Westward 10615 
Notching/Trimming Cutting Action 
ек! Bulldo 10 Galvanized/20 Serrated Color Coded Plastic Gri Malco 2CJY8 
1 Stainless Steel Lower Jaw i 
Right/Straight Cutting Action 
Aviation 9% 18 Mild Serrated Contoured Vinyl Grip | Crescent Wiss 4Х864 
niet " 9% 18 Mild Serrated Contoured Vinyl Grip Crescent Wiss — 5A448 
ight Cutting Action 
im - = 9% 18 Mild Knife Plastic Soft Grip Westward 1UG16 
raight Cutting Action 
En dog m " 97 16 Mild Serrated Contoured Vinyl Grip Crescent Wiss — 14631 
ectrician" ectronics nips 
EDS — — Serrated Cushion Grip Curved Klein Tools AVAP8 
Fabric/Fiber Snips 
Carpet Cutting, Ambidextrous = — Knife Ring and Enlarged Bow Fiskars 489X64 
For The Sewing and Quilting 
5MW41 Trades or General Usage, 
Use for Clipping Threads — — Knife Single Ring Clauss 36LR65 
1 or Other Light Cutting 
шше > Operations, Ambidextrous 
ПШ Multipurpose, Ambidextrous = — Knife Ring and Enlarged Bow Fiskars 39DT58 
Multipurpose, Ambidextrous, = = А i 
Single Ring, Sharp Point Knife Ring and Enlarged Bow Clauss 10F754 
Consscenr (ШУ; KLEIN Multipurpose, Rignt Hand, = = Knife Ring and Enlarged Bow Klein Tools 4VAL1 
Wiss V TOOLS. Contoured, Extra Sharp Point 9 9 
: Multipurpose, Right- | 4% — Knife Ring and Enlarged Bow Crescent Wiss — 2ZY16 
FISKARS Beets e aPening, = — Knife Ring and Enlarged Bow Klein Tools | 4VAV7 
H Thread Clip Snip, Self-Opening, — = ; ; ; | 
Snips Starp трн Righi Handed Knife Single Ring Klein Tools 4VAV6 
etal Cutting Snip 
AVIATION SNIPS Left/Right/Straight Cutting Action Т 
Cut sheet metal, rolled steel and other metals. Nonslip, Multipurpose — paling Sey Knife Ergonomic Fiskars | 42592 
serrated jaws. Жие EUM 
> unt Tip, serrated, = = Serrated Ergonomic Fiskars 425X91 
3-Pc. Sets—Steel jaws are hardened, tempered, and can Left Cutting Action ы 
be sharpened. Set 4РМ06 includes 5MX59, 10617, and Multipurpose 9% 18 Mild Knife Plastic Soft Grip Westward 10018 
р і : Right Cutting Action 
10618. Set 5М008 includes 4X863, 4X864, and 4X865 Multipurpose 9% 18 Mild Knife Plastic Soft Grip Westward 1UG17 
® TNT - Straight Cutting Action 
2-Pc. Offset Set—Drop-forged, hardened alloy Steel vmm 95i 18 Mild Knife Plastic Soft Grip Westward BMX59 
blades are offset to keep hands away from cutting surface. Е : 10% 20 Mild Serrated Non-Slip Grip Crescent Wiss 4М/65 
ari inner's Snips 
Comfort-grip PVC handles. Includes 1UG15 and 1UG16. Straight Cutting Action | 
MULTIPURPOSE SNIPS 2-pc. Set 7&10 20Mild ^ NonSerrated Cushion Grp Westward 4YP53 
Cut a variety of materials from paper to aluminum, sheet LM 10% Ма Knife Ergonomic силот Grip Crescent Wiss 22112. 
metal, and screening. 7 24 Mild Serrated Ergonomic Cushion Grip Crescent Wiss — 22Y10 
8% 24 Mild Serrated Ergonomic Cushion Grip Crescent Wiss 22/09 
TINNER'S SNIPS Tinner's m а МІ d Serrated Ergonomic Cushion Grip Crescent Wiss 2710) 
"ENS : ild errate rgonomic Cushion Gri rescent Wiss 7 
For trimming light stock, paper, linoleum, and sheet metal. 12 20 Mild Knife 3 Plastic Soft Grip P Westward AYP52 
Set 4YP53 includes 7 and 10" snips. 12% 20 Mild Serrated Ergonomic Cushion Grip Crescent Wiss 22Ү11 


HVAC Sheet Metal Tools Males. 


= For complete contents of the HVAC Starter Tool Kit, see Grainger.com 


Mfr. Item 
Description Model No. 
^ 16-Pc. HVAC Starter Tool Kit STKMR 102845 
Hole Cutter, Cuts 2 to 12 in-dia HC1 1ELG5 
Hole Cutter, Cuts 2 to 20 in-dia. HC2 1ELH8 
d 


Replacement Bit for 1ELG5 and 1ELH8 CB 1ELG6 
Hole Punch HP18KR SKNV3 
Cable Tie Tension Tool TY4G 1ELG7 
> Adjustable Tie Tensioning Tool TY6 TELH7 
urbo Shear TS1 1ELH1 
~ Turbo Shear, Heavy-Duty TSHD 1ELH9 
Setting Hammer SH3 TELH4 
Duct Knife, Serrated DK6S TELJ7 
Portable Mini Brake MB48A 2CJY3 
Sheet Metal Crimper C5R 5KNU7 
A Hand Notcher NIR 5KNU8 
с М Hand Seamer, 6 in Jaw S6R SKNV1 
102845 Hand Seamer, 3% in Jaw - S2R 5KNU9 
Offset Hand Seamer, 3 1⁄4 in Jaw S3R 5SKNVO 
814 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Bolt, Strap & Wire Rope Cutters 


' Blackhawk SLEI е 
WESTWARD : TOOLS. 2 
® 
Fiberglass Handle 
Bolt Cutters hmi RIDGID Aluminum Handle "26976 
22UN79 
H.K. Porter bolt cutters have drop-forged tapered jaws with toggle joints and - 
center cut blades. Threaded bottom straps increase blade rigidity. Adjustment 4 
screw adjusts gap after extended use. Rubber grip handles. 
; | Steel Handle Steel Handle w/ 
Note: Westward replacement cutter heads available on Grainger.com. 54JD60 
F F Opening Spring 
or or 
For Maximum For For Maximum For 
Maximum Diameter Maximum Maximum Diameter Maximum 
Diameter Medium Diameter Overall Handle Mfr. Item Diameter Medium Diameter Overall Handle Mfr. Item 
о Steel а steal Hard Steel Length — Color Brand Model No. CELUM ба Hard Steel Length — Color Brand Model No. 
uminum Handle teel Handle (Cont. 
Ип —- Hn — 18m бау | Westar — — уш 90 Яп ип зп Back (ру 0090МС 26878 
F E: Ш Е Js TA in 24 in Gray Westward — 22UN81 % in А іп И іп 18 іп Red Klein Tools 63318 2DFZ8 
iberglass Handle A Ув in % in Ya in 24in  Blue/Red Knipex 7172610 100118 
Ва | Blackhawk ШМ р 90 Әп жап — Bin важ | Күр 0090МСР — 49384 
36 in 36 in TA in 18 in Red Klein Tools 63118 25D140 ИВ іп % іп Ўв in 24 in Red Ridgid 14223 6PFE5 
зіп зіп vin 18%4in Black oe 9а 0090FC 26976 ‘Ae in As in “Ae in 24 in Red Kein Тоо s 63324 25D137 
K. p 33 FT : 
Xm An Жі 18in Milwaukee — 48-22-4218  787LPU hain — "ein Mein — 24in — Black | HK, pony, 0190М0Р9 — 403X33 
Ths in Ths in = 30 in Black Blackhawk DE-SBM 14P393 Zs in Ac in vin 3Oin Blue/Red Knipex 7172760 100119 
Vein Жіп — ein — 24vein Black | Crescent о 26992 Ain sn “п п Red ШУП 14228 БРРЕб 
К. A »" p : 
Vai Vei Wein 24010 Orange | Klein Tools 63124 — 25141 Еп Яп Яп 300 Бақ) jy Porter (290М0 2H013 
Ac in Ae in TAs in 24 in Milwaukee 48-22-4224 7871Р1 Yo in win ¥% in 30 in Red Klein Tools 63330 2DFZ9 
Фіп VA Yin 24 in Red Nupla 6694331 4GFG3 Ma in ‘ain ЕД іп 35% in Blue/Red Knipex 7172910 100120 
Win Яп Яп — 30/in Вак |, crescent боюн | 2H007 a in 2 іп 2 m Bin Red | Ridgid 18233 “ӘРКЕТ 
Rin іп Жіп  30%in Orange | Klein Tools 63130 — 280142 Wein Әп — Twin — 36in Red | Wk Porter 0990М0 20/2 
win іп win 30 in Red Nupla 6894332 4GFG4 34s in 34s in Ain 36 in Red Klein Tools 63336 25D138 
Ув in Ув in ТАвіп 36%in Yellow EE. 0390FC 2H021 "sin — "Wein Yin 42 in Red ien. 0590MC  — 2H035 
Plastic Dipped Handle 5 wa ш шп in m ie 42 in Red Klein Tools 63342 25D139 
; ч А А Crescen' teel Handle, Concrete Mesh Cutter 
: 5 ut : ‘in Жіп 8in Red | HK. Porter 08905М0 311745 seil іп aah —— n Blue/Red) Knipex 7182950  3JXJ4 
astic Handle teel Handle, Recess Head 
Vain Ўв іп Ўв in 8in Red Knipex 71012008 100114 Asin Asin Asin Әйіп Вей Knipex | 7101250 SBA 54JD59 
ип 'A in Жіп Bin Red PUT 0890MC 311243 Steel Handle, w/Tether Attachment Jm 
Crescen Vain As in As in 8in Blue/Red Knipex T BKA 54JD68 
YT va mm - 
$ in ài Ain Win Bin Red H.K. Porter 0890MA 31244 Steel Handle, w/Tether Attachment, 20° Head 
teel Handle i i i A i 7122 200 
Yen — Yein hin Gin Red Knipex 7101160 БІКР84 Yin Mein Mein Bin Blue/Red) Knipex ТВҚА 544069 
Tis in Зв in Эв in 9% in Red Knipex 71 31 250 SBA 54JD60 Steel Handle w/Opening Spring meni 
Жіп — Жіп 8 in Blue Westward 493V63 493V63 A i A A i 
Yi in = Yin 8in Blue | Westward 403V62  493V62 Яп Жіп еп — 8in  Blue/Red| Кпірех TBKA | 544070 
Yin Ae in Ae in 8 in Red Knipex 7101200 SBA 2DYX2 Item 
TA in Элв in Jis in 8in Blue/Red Knipex 71 12 200 SBA 3/ХН9 Description Brand No. 
ИП Жш ven Ви БВ К —112:200 SEA 3o - Apo Steel Handle Bolt Cutter Set — ИЗ? 
4 16 16 in, 18 in Overall Lengt estwart 
Vain ie in Эв in 8in Red Knipex 71 31 200 5ВА 2DYX3 a Mfr. Item 
JA in Ув in Ўв in 8 in Red Knipex — 7141200SBA  3JXJ3 For Use With Brand Model No. 
Yin nen е Bin Red Knipex 7101200 386031 Replacement Cutter Heads for Steel and Fiberglass Handles 
Yin Yen “sin 80 Red Knipex 1131200 388047 Мт. No. 1490MC Crescent H.K. Porter 1413 2H049 
Аш Ten fsm gm Не Knipex _ 7141200 38648 (0006, Mfr. No. 0090FC Crescent Н.К. Porter 00130 26972 
ш vun ш — Sin Бе Knipex 7102200 100115 -0190MC, Mfr. No. 0190FC Crescent H.K. Porter 01136 26986 
Xin Еп ш бп Бе Knipex 7132200 1001168 -0290MC, Mfr. No. 0290FC Crescent Н.К. Porter 02136 2H003 
ъп ип uem fsm Red | Ridgid 14213  6PFE3S  —0390MC, Mfr. No. 0390FC Crescent H.K. Porter 0313C 2H017 
sin Hein %ein Мі Вей | wi Porter 1490MC 2Н053 Mfr. No. 0590MC р Crescent Н.К. Porter 0513C 2Н029 
yen Vui yem 14m Ней | Klein Tools 8М442436: ‘Replacement Blades for Aluminum Handle = UNES 
Yc in Ac in Asin 18 in Red Knipex 7172460 100117 291081 Westward = 22UN84 
36 in Asin Vain 19іп Red Ridgid 14218 6PFE4 
Safety Strap Cutters ШЕЙ dD 5, wd 
— E S 
Cut steel straps under tension Strap — Tool Mfr. Item 
with one hand. 3YNA6 holds EE Width Length Brand Model No. 3YNA6 
banding tightly during cut to 004711 йіп 10%4in Besse 01235-58 ЗҮМАб 
prevent springback and features 2051 Duy 2in 24іп Crescent Н.К. Porter 2690GP 6A219 
ergonomic handle with compound 0.035in —34in Qin Crescent H.K. Porter 09907 бА217 
leverage for comfort. 0.050in — 1/in 12іп Crescent H.K. Porter 1290G 6A218 6A218 
Cutting Overall Mfr. Item 
Cap./Material Length Brand Model No. 
Wire Rope Cutters 3JXJ6 
%inCableand in Knipex 9561 150SBA  3JXJ6 
Soft Wire Rope p 
V4 in Cable/ 
Wire Rope, 46 7 Vin Westward — 1YNA8 - 6PFF5 
in Spring Wire Wire Rope Cutters 
3» in in Conductor © P 
Cable, 4 in Wire = Plastic-coated handles WESTWARD 
Rope, ein Мей. 7 Vin Knipex 95 61 1905ВА  6PFF5  , Shear cutting action 
, 4 
іп Piano Wire High-leverage jaws require little effort for 
Уд in Wire В трі Кпі 95 62 190 T ВКА 54/083 ; 4 ; ад А | 
Juin Wire Rope an трех cutting. 3JXJ6 has induction-hardened steel ^ cable, М" wire rope, 552" теа. -һага wire, and 
And Stainless 24in Westward = 10045: blades that cut Bowden cables and soft wire — 764" piano wire. 38GU44 features heavy-duty steel 
Wire Cutter i; я горе ир to 14" dia. 6PFF5 features chrome- blades for cutting 1⁄4" wire rope, %2" capacity 
Жіп Wire Rope — 7 in Knipex 9561190 386044 vanadium steel blades to cut 932" conductor ^ copper, and 25?" communication cable. 
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— ao, 
пе Sets WESTWARD >< 
No. of Item 
Pieces Includes Brand No. 
Black Oxide Finish File Set 
American rater 
8 in Rectangular, 8 in Round, 8 in Round with Chip Breaker, 8 in Square, 8 in Half Round Westward 12F862 
"—" Steel File Sets 
American Pattern 
3 6 in 6 in Half Round, Mill Bastard, Round Bastard, Soft Grip Handles, Vinyl Pouch Westward 1NFK6 
3 6in 6 in Round, Mill, and Square, Bastard, Vinyl Pouch Westward 30PA54 
3 8in 8 in Half Round Wood Rasp, 8 in Flat Wood Rasp, 8 in Round Wood Rasp, With Ergo Handle Westward 102758 
4 6in 6 in Half Round, 6 in Round, 6 in Half Round Wood Rasp, 6 in Flat Wood Rasp, With Ergo Handle Westward 102763 
4 8in 8 in Half Round, 8 in Round, 8 in Half Round Wood Rasp, 8 in Flat Wood Rasp, With Ergo Handle Westward 102759 
4 Arein, ounle 6 in Flat, 6 in Three Square, 6 in Round, Double End, With Ergo Handle Westward 102762 
1NFK6 en 
а. Rn оров 8 in Flat, 8 in Three Square, 8 in Round, Double End, With Ergo Handle Westward 102757 
5 біп, 8 in, 10 in 8 in and 10 in Mill, 10 in Half Round, 8 in Flat, Bastard, 6 in Slim Taper, with Ergo Handles, Vinyl Pouch Westward 30PA42 
5 біп 6 in Flat, 6 in Half Round, 6 i in Square, 6 in Three Square, 6 in Round, With Ergo Handle Westward 102761 
5 біп, 8 in, 10 in 10 in Mill Bastard, Half-Round Bastard, 6 in Slim Taper, 8 in Mill Bastard TSE,8 in Flat Soft Grip Handles, Rollup Nylon Pouch Westward 1NFK7 
5 біп, 8 іп, 10 in (5) Files, Ergonomic Handles and Pouch Nicholson 311747 
5 8in 8 in Mill Bastard, Flat Chip-Breaking, Half Round Bastard, Round Bastard, Square Bastard, Cloth Roll Pouch Westward 30PA62 
9 8 in 8in Fan Bin пар Round, 81 in Square Pan Three Square, 8 n Round, With Ergo Handle Westward 102756 
: in Round Wood Rasp, 6 in Half Round Wood Rasp, 6 in Flat Wood Rasp, 
( ( 00 6 on SH біп Round, 6 in Flat, 6 in Най Round, with Ergo Handle JR Westward M02760 
n in Round Wood Rasp, 8 in Half Round Wood Rasp, 8 in Flat Wood Rasp, 
: a біп Slim Taper, 101 8 Mil Be n a Hat Chi in pal pound att Ro. d Cni qu е king, Mill Smooth a 
i i in Slim Taper, 10 in Mill Bastard, Flat Chip-Breaking, Half Roun ip-Breaking, Mill Smooth, 
3 біп, 10 In Round Bastard, All Purpose, Flat Bastard, Half Round Bastard, Cloth Roll Pouch Westward 30PA49 
9 8in, 10 in, 12 in Mill Bastard, 10 in Mill Bastard, Flat Bastard, Half-Round Bastard, Round Bastard, 8 in Flat Westward 4NFK8 
and 12 in Bastard, Half-Round, 6 in Slim Taper, 6 in Extra Slim Taper, Soft Grip Handles, Rollup Pouch 
6 in,8 іп,10 in ingi ; i ; i 
is d Flats: 6, 8 and 10 in, 8 in Half Round, 8 in Square, 6 in Three Square, 6 in Round, 8 in Half Round 
ш Dou mnd Wood Rasp, 8 in Flat Wood Rasp, 8 in Round Wood Rasp, Double End, With Ergo Handle Westward 107754 
High-Carbon Steel File Set 
Swiss Pattern 6% in В Equaling, Flat, Half-Round, J Knife, Marking,C 
i ^ in Barrette, Equaling, Flat, Half-Round, Joint, Knife, Marking,Crossing, ; 
102761 12 бип Round, Slitting, Square, and Three Square Files, Pouch Nicholson 1F957 
Needle File Sets 
American Pattern 
6 5 Mein 5% in Equaling, Half-Round, Flat, Round, Square, (3) Square Files, Vinyl Pouch Westward 39CE58 
12 5 96 in Westward 107658 
12 5 % іп Westward 107659 
T syeh Knife, Flat, Square, Round, Half Round, Hand, ИИ Joint TRE (Only Edge Cut 0/6 and Wes ward T 
{2 Tuin ШС), Marking (Only R/S Cutting O/C and U/C), Slitting, Barre (F/S Cutting) Westward 107664 
12 71%4 in Westward 102662 
2 12 7 Y& in Westward 102663 
Swiss Pattern 
12 6 Yi in Equaling, Barrette, Slitting, Half Round, Marking, Three Square, Round, Crossing, Flat, Knife, Square, Joint, Vinyl Pouch Westward 30PA65 
Paddle-Handle File Set 
American Pattern 
©з, 3 10 in 10 in Flat Chip-Breaking, 10 in Mill, and 10 in Flat Bastard with Paddle Handles, Cloth Roll Pouch Westward 30PA59 
| Steel File Sets 
American Pattern 
3 6in 6 in Mill and Round Bastard, 6 in Slim Taper, Vinyl Pouch Westward 30PA45 
5 біп, 8 іп, 10 in 10 in Half- Round Bastard, 8 810 ШЕШ Bastard TSE, 8 h Mil Smooth ES in ЕШ Taper, Vinyl Pouch Westward 1NFK4 
А in Warding Bastard, Half-Round Bastard, Round Bastard, Hand Bastar 
INEK2 6 4in Square Bastard, Slim Taper, Wooden Handles, Vinyl Pouch Westward 1NFKS 
8 10 in 10 in Flat Bastard, Flat Smooth, Square Smooth Bastard, Half-Round Bastard, Round Westward 1NFK2 
Bastard, Mill Bastard TSE, 7 in Slim Taper, File Cleaner, Rollup Pouch 
9 10 in 10 in Flat Bastard, 10 in Flat Smooth, 10 in Mill Bastard, 10 in Half-Round Bastard, 10 in Round Bastard, Westward 1NFK1 
8 in Flat Smooth, 8 in Half-Round Bastard, 8 in 4-In-Hand, 6 in Slim Taper, Rollup Pouch 
American Pattern Files WESTWARD 
Teeth Item Teeth Item 
L Cut Type per Inch No. L Cut Type per Inch No. 
Cant Saw E Half Round Wood Rasp Files i 
6in = 50, 51 102677 8in Bastard 6.5 102669 
8in — 44, 45 102678 8in Bastard 7.5 102718 
10 in — 39, 40 102679 gin Second 95 102721 
Cross Cut 8in Smooth 12.75 107724 
8in — 45, 46 102680 10 in Bastard 6.5 102670 
Pe 10 in = 40,41 102681 10 in Bastard 55 — 10718 
Flat Rasp " 10 in Secon 75 102722 
ii i 14 in tandard 6.5, 11 102667 10 in mooth 9.5 102725 
cabinet Bap File Flexible Files 12 in Bastard 5.5 107671 
12 іп Standard 10 12F864 12 in Bastard 5.5 102720 
14in Medium 8 102603 12 in Second 6.5 102723 
14 in Fine 12 102604 12 in Smooth 9.5 102726 
Half Round Files Е Hand Files 
8in Bastard 15, 16 102613 6in Double 33, 35 12F858 
ens A MA 8 in Standard 12.5,19.5 107674 Flexible 8 in Double 25, 27 12F859 
8in SPL 25, 26 102690 HOBBY RASP Files 
Cant Saw 10 in Bastard 15, 16 102614 8in Bastar‘ — 1NFV2 
File 10 in Standard 125,18 107675 Knife Files 
10 in SPL 22, 24 102691 4in Bastard 49, 50 12F809 
12 in Bastard 14,15 107615 4in Second 60, 62 12F814 
12 in SPL 19, 20 102692 4in Smooth 82, 84 12F819 
13 іп Bastard 17 39CE61 біп Bastard 41, 43 12F810 
14 in SPL 17, 18 102696 6 in Second 53, 54 12F815 
«Е. 9. | / Half Round Flies, Black Oxide Finish біп Smooth 66, 68 12F820 
6in Double 31, 32 12F844 2-2. біп Double 66, 68 12F860 
Farmers File 6in Double 50, 54 12F849 8 in Bastard 34, 36 12F811 
8in Double 25. 26 12Ғ845 8in Second 44, 45 12F816 
8in Double 44, 47 12F850 7 8in Smooth 56, 58 12F821 
10 in Double 20.24 12F846 Half Round File Bin Double 56.58 12F861 
10 in Double 39, 42 12F851 10 in Bastard 29, 31 12F812 
12 in Double 19, 20 12F847 10 in Second 37, 38 12F817 
14in Double 17,18 12F848 10 in Smooth 43, 44 12F822 
12 in Bastard 23, 24 12F813 
Flat File 12 in Second 26, 28 12F818 
12 in Smooth 38, 40 12F823 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Files 
American Pattern Files (WESTWARD 
Teeth Item Teeth Item 
Cut Type per Inch No. L Cut Type per Inch No. 
Machinists Files Rectangular Files 
4in Bastard 37, 45 26KP94 3% in Bastard 40 39CE65 
4in Bastard 57, 58 102699 4in Bastard 40, 48 26KP96 
4in Second 67, 68 102706 8 in SPL 15, 16 102610 
4in Smooth 71, 72 102712 8 in SPL 25, 26 102683 
4in Bastard 37, 44 26KP95 10 in SPL 15, 16 102611 
4in Bastard 43, 48 26KP97 12 in SPL 14, 15 102612 
6 in Flat Bastard 30 1МЕМ9 12 in SPL 16, 17 102686 
еб ЙЕНІ! 52 1NFP5 14 in SPL 19.20 102687 
6 in Bastard 29 1NFP9 14 in SPL 17, 18 102689 
Half Round, біп Bastard 29 ШАШ UM ý Rectangular Files, Black Oxide Finish - 
Black Oxide 6 in Smooth 50 1NFR5 біп Double 40, 42 12F824 
6 in Bastard 31 30PA51 Round File w/ 6in Dounie 52, 54 12F829 
6 in mooth 53 30PA60 6 in ingle 48, 49 12F833 
біп Bastard 48,49 102701 Ergo Handle біп Single 50.60 12F838 
6in Second 59, 60 102707 6in Single 68 12F841 
6 in Smooth 68 102713 8 in Double 31,32 12F825 
6 in Bastard 28 ТМЕВ8 8 in Double 45, 47 12F830 
6 in Smooth 47 1NFT4 8 in Single 44, 45 12F834 
6in Bastard 32 INFT8 8in Single 51,52 12F839 
m3 - 4 біп Bastard 26,31 26KP99 10in Double 24,25  12F826 
Тіп Slim 45.50  26KP92  / ""a-——— 0 Double 38,404 12F831 
Knife Тіп Double Extra Slim 56 30PA63 10 in Single 38, 39 12F835 
gin Flat Bastard 24 1NFP1 Round 10 in Single 44,45 12F840 
8in Bastard 24 1NFV8 Black Oxide 12in Double 22, 23 12F827 
8 in Flat Second 34 1NFP4 12in Double 36, 37 12F832 
8 in Flat Smooth 45 1NFP6 12in Single 34, 35 12F836 
8in Bastard 24 1NFR1 14in Double 19 12Ғ828 
8in Bastard 24 1NFW2 14in Bastard/Single 31, 32 12F837 _ 
8 in Second 33 TNFR4 UE Round Files, Black Oxide Finish 
8 in Smooth 44 1NFR6 Spot Welder Tip File 6 in Double 28, 29 12F852 
8 in Double/Single 22, 23, 32, 33 102697 6in Double 47, 48 12F856 
EM o 7A 8in Smooth 44,44 26KR03 Bin Double 23,25 12F853 
8 in Bastard 25 30PA52 8in Double 40, 42 12F857 
Machinists 8in Smooth 47 30РА53 10 in Double 20, 21 12F854 
Bin Chip-Breaking 25 А ЕЕЕ» > Double 18:19 12F855 
8in Bastard 44, 45 102702 Square Spot Welder Tip Files EX 
8in Second 51,52 102708 10 in Bastard 20 30PA64 
3 i бтоо d E NERS Знав m B d 43, 44 12F790 
М 2 іп astari in astari Қ 
МІН Blunt File 8in Bastard 23 1NFWA 4in Second 58.60 12F796 
with Ergo Handle 8in Second 31 1МЕТЗ Ain Smooth 76, 77 12F803 
8 in Smooth 40 1МЕТ5 біп Bastard 33, 35 12F791 
10 in Flat Bastard 21 1МЕР2 біп Second 43, 44 12F797 
10 in Bastard 21 1NFV9 6in Smooth 57, 58 12F804 
10 in Flat Smooth 38 1NFP7 8 in Bastard 26, 27 12F792 
10 in Bastard 21 TNFR2 8 in Second 37, 38 12F798 
10 in Bastard 21 1NFW3 8 in Smooth 46, 47 12F805 
10 in Smooth 40 TNFR7 10 in Bastard 24,25 12Ғ793 
10 іп Bastard 25, 26 102693 10 in Second 31,33 12Ғ799 
10 in Double/Single 19, 20, 30, 31 102698 10 in Smooth 41, 43 12F806 
2 10 in Chip- Breaking 22 30PA47 12in Bastard 19, 20 12F794 
—— A “4 10 in astard 23 30PA56 12 in Second 20.30 . 12F801 
10 in Smooth 37 30PA57 12in Smooth 38, 39 12F807 
Mill File 10 in Bastard 20 1МЕТІ En 7 13% in Bastard 17 39CE64 
10 in Bastard/Double 22, 25 1NFT6 14 in Bastard 17,18 12F795 
10 in Bastard 19, 21 26KR04 Taper File Taper Files 
12in Flat Bastard 17 to 19 1NFP3 4in Slim 58, 63 26KP98 
12in Flat Smooth 36 1NFP8 6 in — 51 1NFT9 
12in Bastard 17 1NFR3 6 in — 55 1NFV1 
12in Bastard 22, 23 102694 6 in Slim 50, 55 26KR02 
12in Bastard 18 30PA50 6in Extra Slim 55, 60 26KR06 
12 in Bastard 20 1NFT7 біп Double Extra Slim 59 30РА48 
12 іп Bastard 18 1NFT2 Triangular Files 
14in Bastard 20, 21 102695 4in Bastard/Double 49, 50 12F775 
14 in Bastard 17 30PA58 4in Single 58, 59 12F780 
14 in Bastard 17 30PA61 4in Single 63, 64 12F785 
Mill Files 5in Single 46, 47 12F776 
6in Bastard 48,52 26KR01 Біп Single 54.55 12F781 
біп Bastard 481052 — 1NFK9 — 17) 5in Single 60.61 — 12F786 
6in Smooth 68, 74 1МЕМ5 біп Bastard/Double 33, 35 12F766 
8in Bastard 43 to 46 1NFN1 Triangular 6in Bastard/Double 47, 48 12F769 
A 8 іп Second 50, 53 1NFN4 біп Bastard/Double 57, 58 12F772 
m 4 Bin Smooth 56.82 — ANFN6 біп Single 41.42  142F777 
Pillar 8 in Bastard 43, 46 1NFVS 6in Single 51,52 12F782 
10 in Bastard 33 1NFN2 6in Single 55, 56 12F787 
10 in Smooth 51,56 1NFN7 Тіп Single 39, 40 12F778 
= 10in Bastard 38, 41 TNFV6 Tin Single 45, 46 12F783 
ечи 10 in Bastard 38,39 102703 Tin Single 51,52 12F788 
10 in Second 44,45 107709 gin Bastard/Double 25, 27 12F767 
Pipe Liner File 10 in Smooth 51,52 102715 8 in Bastard/Double 37, 39 12F770 
12in Bastard 34, 37 TNFV7 gin Bastard/Double 46,47 12F773 
12 in Bastard 30 1NFN3 8 in Single 34, 84.5 12F779 
12 in Smooth 45, 50 1NFN8 8in Single 42,43 12Ғ784 
12 іп Bastard 34, 35 102704 8 in Single 49, 50 12F789 
12 in Second 39, 40 102710 {0in Bastard/Double 23,24 12Е768 
12in Smooth 45, 46 102716 10 in Second/Double 33, 35 12F771 
— аа...“ 14 in Bastard 31.32 107705 10іп  Bastard/Double — 41,42 — 12FI7À 
14 in Second 35, 36 107711 Warding Files 
Rectangular File 14 іп Smooth 40, 41 102717 uw 4 4in Bastard/Smooth 50, 52 102727 
Pillar Files i a UT 4in Second 68, 70 102731 
біп Bastard/Smooth 34, 35 102739 Warding 4in Smooth 84, 86 102735 
6 in Second 44, 45 107742 4in Bastard 50, 55 26KP93 
6 in Smooth 56, 57 102744 6in Bastard/Smooth 41, 43 102728 
8 in Bastard/Smooth 28, 29 102740 6in Second 55, 57 102732 
8 in Second 38, 39 102743 біп Smooth 68, 70 102736 
8in Smooth 47, 48 102745 8in Bastard/Smooth 34, 36 102729 
10 in Bastard/Smooth 23, 24 102741 8in Second 46, 48 102733 
— 10 in Bastard/Smooth 28, 31 102730 
Rectangular ee 10 in Second 37, 39 102734 
Black Oxide HOBBY RASP 10 in Smooth 45,48 107738 
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ng 
WESTWARD’ EjStrauss 
Thread Restoring Diamond Instruments Inc. 
File Set = = 
Handy File 3MD33 Specialty Files 
1NFV3 а : Я m 
Diamond-coated files are used for cutting or grinding 
hard, brittle, and abrasive materials. Diamond enables 
Diamond-Coated faster operation, extends tool life, and allows very accu- 
SIMAUSS Y) аг UTE ; Habilis File | rate tolerances of shape and size. 
311X73 Note: Diamond files are not suitable for grinding high-carbon steel. 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description L Brand Model No. Description L Brand Model No. 
Chainsaw Files - American Pattern Square, Diamond Grit Cut 82%2in Strauss НВ26080126  31LX68 
V8 -dia. біп Westward — 12F759 Square, Smooth Cut 8?/5» |n Strauss  HB2608D91 311Х69 
Y37-dia. біп Westward — 12F760 Square, Coarse Cut 82/2іп Strauss HB2608D181  31LX70 
Jie -dia. 8in Westward = 12F761 Three Square, Diamond Grit Cut 8?V» in Strauss HB2607D126 31LX71 
Fa2'-dia. 8in Westward = 12F762 Three Square, Smooth Cut 8?V» in Strauss HB2607D91 311Х72 
YA -dia. 8in Westward — 12F763 Three Square, Coarse Cut 8?V |n Strauss НВ26070181  31LX73 
Ye -dia. 8in Westward — 12F764 Needle Files - Swiss Pattern 
38 -dia. 8in Westward — 12F765 Barrette, Smooth Cut 5 in Strauss NF2102TD126 31LX95 
Handy - American Pattern Barrette, Smooth Cut 5%2in Strauss NF2102TD91  31LX96 
Rectangular With Round On Top 7¥%in Westward = INFV3 Barrette, Coarse Cut 5 in Strauss NF2102TD181 31LX97 
Thread Restoring Files Crossing, Diamond Grit Cut 5i»in Strauss NF2192D126  31LY02 
Regular Bolt 8%in Nicholson T33001 3MD29 Crossing, Smooth Cut 5i»in Strauss МЕ2192091  31LY03 
Extra Fine/Extra Coarse Bolt 8 іп Nicholson 133007 3М030 Crossing, Coarse Cut біп Strauss NF2192D181  31LY04 
Metric Bolt 8%in Nicholson T33016 3MD32 Equalling, Smooth Cut біп Strauss NF2112D126  31LY05 
Thread Restoring File Set, Equalling, Smooth Cut 5%in Strauss  NF2112D91  31LY06 
4 Pc. Roll-Up Pouch Including Type-1 - Regular Equalling, Coarse Cut 5%in Strauss NF2112D181  31LY07 
Pok 1,12, Qul 14, 1618.20.21 ІН Type Half Round, Diamond Grit Cut 5%in Strauss МЕ21520126 31011 
~- Fine/Ex. Course Bolt 9, 10, 12, 16, 20, i i Half Round, Smooth Cut 5%in Strauss  NF2152D91  31LY12 
27, 28, 32 TPI; Type 7 - Regular Pipe 8,10, 9% Nicholson 733024  3MD33 Half Round. Coarse Cut 5 in Strauss NF2152D181 31lY13 
11 %, 14, 16, 18, 24, 27 TPI; Type 8 - Metric Knife, Diamond Grit Cut 5%in Strauss NF2172D126 31LY14 
Bolt, #7 File for Regular Pipe Thread 80, Knife, Smooth Cut 5%in Strauss МЕ2172091 — 31lY15 
100, 1.25 1:50, 1.75, 2.00, 2.50, 3 00mm Knife, Coarse Cut 5% in Strauss NF2172D181 31LY16 
Panna CAL Рие. — Round, Smooth Cut. 57іп Strauss NF2162D126 31LY17 
E 1H 
Barrette, Diamond Grit Cut 5 %in Strauss MIS60DT26 -31LX88 10010. Smooth Cut 321 Зиян ee 
Barrette, Smooth Cut 5 пш Strauss МІ8610091_ 310340 — —їіпо, Diamond Grit Cut 5 vin Strauss NF2182D126  31LY20 
Barrette, Coarse Cut 5%in Strauss МІ86100181  31LX39 Slit ing, Smooth Cut 5 iin Strauss NF2182D01 31ГҮ21 
Crossing, Diamond Grit Cut 5 in Strauss MI8609D126 311Х41 Slittin " Coarse Cut Bi»in Strauss WNF2182D181  31LY22 
Grossing, Smooth Cut Svein Strauss МІ8609091 31D? баага Diamond Gr Cut 5 vein Strauss NF21420126  31LY23 
Crossing, Coarse Cut 5 in Strauss МІ86090181  31LX43 241410. Smooth Cut Siin Strauss NF2T49D01 31ГҮ24 
Equalling, Diamond Grit Cut 5 in Strauss МІ86170126 311Х45 201419. Coarse Cut 5 iin Strauss NF2142D181  31LY25 
Equalling, Smooth Cut Sin Strauss М18617091 311046 Three Square. Diamond Grit Cut 5% in Strauss WF2132D126 31LY26 
Equalling, Coarse Cut Sin Strauss МІ86170181 311Х44 Three Setiers Smooth Cuf 5% in Strauss  NF2132D91  31LY27 
Half Round, Diamond Grit Cut 5%in Strauss MI8608D126  31LX58 Three сате Coarse Cut 5% in Strauss NF2132Di81  311Y28 
Half Round, Smooth Cut 5%in Strauss  MI8608D91  31LX47 4 323 
H - Warding, Diamond Grit Cut 5%in Strauss WF2122D126  311Y29 
alf Round, Coarse Cut 5%in Strauss MI8608D181  31LX48 Warding, Smooth Cut 5 iin Strauss  NF2122D01  31LY30 
Round, Diamond Grit Cut 5%in Strauss MI8621D126 311Х49 Warding, Coarse Cut Sin Strauss WNF2122D181  31LY31 
Round, Smooth Cut 5%in Strauss  MI8621D91 311Х50 : 
Round, Coarse Cut 5%in Strauss МІ86210181  31LX51 No. of Mfr. Item 
Square, Diamond Grit Cut 5%in Strauss Ml8619D126 311Х52 Pieces Си Type Shape Brand Model No. 
Square, Smooth Cut 5%in Strauss  MI8619D91 311Х53 Habilis File Sets 
Square, Coarse Cut 5%in Strauss MI8619D181  31LX54 5 Standard Equalling, Three S Strauss НВ26270126 311Ү32 
Three Square, Diamond Grit Cut 5%in Strauss MI8614D126 311Х55 5 Smooth ee Rond Round Strauss  HB2627D91 — 21/32 
Three Square, Smooth Cut 5%in Strauss  MI8614D91 311Х56 5 Coarse quars; ш Strauss НВ26270181 — 31LY34 
Three Square, Coarse Cut 5%in Strauss MI8614D181 311Х57 Needle File Sets 
Habilis Files - Swiss Pattern 5 Standard Equalling, Three S Strauss — NF4205D126 — 31LY35 
Equalling, Diamond Grit Cut 8?/in Strauss HB2601D126 311Х59 5 Smooth conie Mitt Round Round Strauss NF4205D91 — 31LY36 
Equalling, Smooth Cut 82%2in Strauss  HB2601D91 311Х60 5 Coarse quare, : Strauss — NF4205D181 311Ү37 
Equalling, Coarse Cut 8 2772 іп Strauss HB2601D181  31LX61 6 Standard ; Strauss МЕ42060126 — 31LY38 
Half Round, Diamond Grit Cut 87/in Strauss  HB2602 31LX62 6 Smooth — "QUaling. Three Square, Square, — Strauss — NF4206D91 — 31/29 
Half Round, Smooth Cut 8?V» in Strauss  HB2602D91 311Х63 6 Coarse Ы ' 9 Strauss МЕ42060181 31/40 
Half Round, Coarse Cut 8?/» in Strauss HB2602D181  31LX64 Escapement File Sets 
Round, Diamond Grit Cut 8 2772 in Strauss HB2610D126  31LX65 5 Standard Half Round. Three S Strauss МІ86320126 — 31LY42 
Round, Smooth Cut 87/5 in Strauss  HB2610D91  31LX66 5 Smooth auaina Square, Rod,  . Strauss — MI8632D91 — 31LY43 
Round, Coarse Cut 8 272 in Strauss НВ26100181  31LX67 5 Coarse 4 9, square, Strauss МІ86320181 — 31LY44 
MOL 
rt ' 45%0150, 
Holder File Handles and Cleaners WESTWARD’ 
Item 
Description Brand No. 
Aluminum File Holder 
For Use with Milled Tooth Files Westward 107605 
Wood File Handles - Nickel-Plated 
For Use With 3%”: 4" Tapered; 4" to 7” Slim; 4” to 8” X Slim; 5" to 8” XX Slim; 4” Round; 4” to 6” Square; 8” Chainsaw Nicholson 16488 
For Use With 10 in Cantsaw, 10 in Half Round, 10 in Hand, 10 in Knife, 10 in Taper, 10 in Nicholson 16482 
Warding, 12 in Round, 12 in Square, 8 in Crosscut, 8 in Hand, 9 in Taper 
For Use With 10 in Crosscut, 10 in Flat, 10 in Mill, 12 in Flat, 12 in Hand, 12 in Knife, 12 in Mill, 14 in Round, 14 in Square Nicholson 16480 
Wood File Plastic File Handles 
Handle, For Use With 4 in Round, 4 in Square, 4 in Triangular, 5 in Round, 5 in Square, 5 in Triangular Nicholson 2Н059 
Nickel- For Use With 4 in Flat, 4 in Half Round, 4 in Hand, 4 in Knife, 4 in Mill, 4 in Warding, 6 in Round, 6 in Square, біп Triangular Nicholson  2H061 
Plated For Use With 10 in Round, 10 in Square, 6 in Cantsaw, 6 in Flat, 6 in Half Round, 6 in Hand, 6 in Nicholson 2Н063 
Knife, 6 in Mill, 6 in Warding, 8 in Round, 8 in Square, 8 in Triangle, 8 in Warding 
1G480 For Use With 10 in Flat, 10 in Knife, 10 in Mill, 10 in Triangular, 10 in Warding, 12 in Round, 12 in Nicholson 2HO65 
Plastic File Square, 8 in Cantsaw, 8 in Crosscut, 8 in Flat, 8 in Half Round, 8 in Hand, 8 in Knife, 8 in Mill 
For Use With 10 in Cantsaw, 10 in Crosscut, 10 in Half Round, 10 in Hand, 12 " 
Handle in Flat, 12 in Knife, 12 in Mill, 12 in Triangular, 14 in Square Nicholson 2Н067 
2Н063 For Use With 12 in Half Round, 12 in Hand, 14 in Flat, 14 in Mill, 14 in Round, 14 in Triangular, 16 in Round Nicholson 2Н069 
Ergonomic, Soft Rubber Grip Handle 
49e File Handle w/(5) 17%" Rubber Inserts Westward 1NFWS 
i т беп ad N 2A509 
" File Car icholson 5 
‹ File Cleaner  10'File Card & Brush Nicholson 10492 
1G492 File Cleaner w/Handle Westward 26KR07 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Punch & Chisel Sets 
| 
G 2AJL3 | 
2AJK7 ü | | 
| 
E Г 
| | 2AJL9 
| 22N850 
2AJB2 
5ME53 
wi GD) wir 
H 'ESTWARD РЕОТ О MAYHEW 
Punch and Chisel Sets ds 
= See Grainger.com for specific sizes in each set PUNCH SETS Hollow—For punching holes in leather, rubber, canvas, 
COLD CHISEL SETS Drift—Use for aligning holes, usually in metal. cardboard, plastic, gasket material, and sheet metal. 
Remove or cut metal softer than the cutting edge Also called aligning punches. Arch—Inside taper for clearance. 
itself. Pin—Drive pins, bolts, and rivets out of holes. — Transfer—Undersized by 0.0025". A matched set of 
NAIL SETS Chamfer on struck-end helps reduce mush- precision-transfer punches allows the transferring of 
Square head prevents rolling. Fully hardened preci- rooming and chipping. Identification panel threaded, drilled, or reamed holes. 


sion-milled steel. 3MLO5 has color-coded tools with marked with punch size. Solid punch for hole PUNCH AND CHISEL SETS 


shock-absorbing cushioned ribbed grip. alignment. Packaged in a reusable vinyl pouch. 


No. of Range Item No. of Range Item 
Pieces Description of Sizes Brand No. Pieces Description of Sizes Brand No. 
Chisel Sets 5 Long Drive Pin Punch Set Ye-¥in Westward 2А/В1 
3 Wood Chisel Set Ye-1in STANLEY  6AUF9 52 Drive Pin Punch Set w/3/16 in, %46 in, ; 
3 Wood Chisel Set Westward 4ҮВ15 5 Moin, in, Pin Punch: 14 in Pouch ӘЛЕ Proto 2 ТЫША 
4 Handguarded Chisel Set %-3%in Westward 2А/К7 6 Pin Punch Sel 38 - Ӱлв іп Westward  2AJA7 
5 Cold Chisel Set w/Tool Roll Pouch %6- % in Proto 3R152 6 Pin Punch Se Ye-%ein Westward 2АУА9 
5 Super-Duty Cold Chisel Set w/Tool Roll Pouch 36 - іп Proto 10947 6 Hollow Punch Set Yw-Ysin General 37093 
5 Super Duty Cold Chisel Set w/Pouch %-%in Westward 2АЛ5 7 D Punch Set TO Roll Pouch ; ; 35 - В in Proto 3R160 
i in, Ae i A 2 Drift Punch Set w/1/8 in, ?^e in, %2 in, % i 
в Sin tein Cold Chisel sin %e-%in — Proto — 6DJZ1 7 — in 3s in, гіп, Drift Punch: У in Pouch Ж%-Міп — Proto 6072 
7 Cold Chisel Set w/Tool Roll Pouch Js - іп Proto 3R151 T Pin Punch Se Vie-9Asin Westward 2АУА8 
T Cold Chisel Set Yi-T&in Westward 2AJA6 7 Super Duty Pin Punch Set "в - віп Westward 2AJL4 
7 S2 Cold Chisel Set w/3/4 in, 36 in, % in, e-i " 6DJZO 7 52 Pin Punch Set w/Tool Roll Pouch Vie - Ya in Proto 3R111 
5/ in, "^e in, % in, Cold Chisel: ^ in 1578 roro 7 Super-Duty 52 Pin Punch Set w/Tool Roll Pouch Ye-Yiin Proto 10737 
9 Wood Chisel Set М%-2іп Westward 4YR17 1 Roll Pin Punch Set (1-pc. Design) w/Tool Roll Pouch — ^s - іп Proto 10754 
Nail Sets 7 Roll Pin Punch Sei Yie-%ein Westward 2АЛ9 
3 Square Head Nail Set Ye - 52 in STANLEY 50574 7 52 Roll Pin Punch Set w/1/16 in, зіп, %6 in, 352 Vis - Vain Proto 6DJZ6 
3 Cushion Grip Nail Set 782 - Yain STANLEY 3М105 in, %2 in, 7 іп, Roll Pin Punch: 1⁄4 in Pouch 
Punch Sets 7. 7-рс. Arch Punch Set JA-1in General 37001 
3 Brass Drift Punch Set -Yin Westward 2АЛЗ 12 Roll Pin Punch Se Yw-Voin Westward 49A456 
3 Brass Drift Punch Set w/Tool Roll Pouch 36 - 94 in Proto 6DJR6 16 Hollow Punch Set Ye-1%6in Mayhew 5ММ17 
3 Brass Demolition Punch Set w/Tool Roll Pouch % -Yain Proto 6DJTO Transfer Sets 
5 Drift Punch Set Y-%ein Westward 2АЛ6 25 ransfer Punch Se 1-13mm  Westward 22М847 
5 Drift Punch Set w/Tool Roll Pouch JA-Voin Proto 3R161 26 ransfer Punch Se A-Z Westward 22М848 
5 52 Drift Punch Set w/1/8 in, 316 in, 94e VE Proto 6DJZ3 28 ransfer Punch бе! 382-75 іп Westward 22N849 
in, 75e in, Drift Punch: % in Pouch 33 ransfer Punch Se Ye-1in Westward 22N850 
Long Drive Pin Punch Set (1-pc. ; 60 ransfer Punch Se #1-#60 Westward 22N851 
5 Design) w/Tool Roll Pouch : Y= Hsin Proto- 10736 
No. of Sizes Item 
Pieces Included Brand No. 
Punch and Chisel Sets А 
3 V5, Ya, and 1 in STANLEY 5МЕ52 
5 52 Center Punch-3/8 іп, S2 Drive-Pin Punch-1/8, 34e in, S2 Starting Punch-1/8 іп, 52 Cold Chisel-5/8 in Proto 6DJY9 
5 Center Punch-3/8 in, Drive-Pin Punch-1/8, %c in, Starting Punch-1/8 in, Cold Chisel-5/8 in Proto 3R077 
6 14, Vo, Ya, 1, 14, and 1% in STANLEY 5ME53 
7 Flat Chisel: 12, %, 34 in ; Starting Punch: 316, 1⁄4 in ; Pin Punch: 31 in ; Center Punch: % in Westward 2AJB3 
12 Flat Chisel: 36, 72, % in ; Starting Punch: %, %46, 1⁄4 in ; Pin Punch: 76, 95e, “ce in ;Center Punch: %,1/2 in ; Prick Punch: %c in Westward 2AJB4 
12 Center Punch-3/8 in, Drive Pin Punch-3/32, 76, 34e in, Starting Punch-1/16, %, 5e in, Cape Chisel-5/16 in, Diamond Point Chisel-3/16 in, Cold Chisel-5/16, 74s, 1⁄2 in Proto 3R074 
12 52 Center Punch-3/8 in, 52 Drive Pin Punch-3/32, Y, “в in, S2 Starting Punch-1/16, %, % in, S2 Cape Proto 6DJY8 
Chisel-7/32 іп, S2 Diamond Point Chisel-3/16 in, 52 Cold Chisel-5/16, “As, % in 
14 Flat Chisel: 1^, 95, 34, %, 1 in ; Starting Punch: %, 246, М, % in ; Pin Punch: 352, V6, 316, іп; Center Punch: % x ^ in Westward 2АЈВ2 
18 Drive Pin Punch: 78, $5», 316, YA in ; Starting Punch: 332, %, 316, жіп; Cold Chisel: 36, 7, 96, 34, іп; Drift Punch: %, 316, 74, 916 in ; Center Punch: 36 in Westward 2®Л 7 
26 Drive Pin Punch: Ye, 76, 952, 3e, 75», Жіп; Starting Punch: 35, V6, #6, %, 74 in; Cold Chisel: V4, 916, %, 15, 96, Westward 2418 
%,1%6, %, 1 in ; Drift Punch: %, “в, Жіп; Center Punch: %, % in ; Prick Punch: %c in 
og 52 Drive Pin Punch-3/32, %, %2, 36, 42, УЗ in, S2 Starting Punch-3/32, %, 94e, 782, Ул in, S2 Cold Chisel-1/4, 946, %, Yo, Proto 6DJZ7 
96, 94, 7/5, 1, 19^e in, S2 Drift Punch-1/8, 346, й іп, S2 Center Punch-3/8, % in, S2 Prick Punch-5/16 in 
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Punches & Chisels 


Scan. Order. Done. == 


Details on page A1. 


Drive Pin, 1-Pc. 
2AJD5 


— жир 
= 
Punches 22 ШГ STANLEY, wi 


Tip Overall Tip Overall 
Size Hex Length Item Size Hex Length Item 
(Іп) (іп) (іп) Brand No. (іп) (іп) (іп) — Brand Мо. 
Aligning Punches Prick Punches 
346 1% 16 Proto 6DJV6 982 Ae 5 Westward 2AJF1 
EZ] — 10 Proto 6XVR8 Ve % 5% Westward 2AJF2 
Ag — 14 Proto — 6XVR9 Roll Pin Punches 
Center Punches Ye MY 3*4 Proto 10762 
— — 4% STANLEY 6AUD7 Ve Ya 334 Westward 2AJF6 
Vis %6 4% Westward 2AJC6 382 А 4M Ргоїо 10764 
Yao A 4% Westward 2AJC7 Уә Ии 4% Westward 2AJF7 
95 — Y 4% Westward 2AJC8 Vs Yu 434 Proto 10760 
34s 36 5 Westward 2AJC9 A e 4% Westward 2АЈЕ8 
VA — 4 5ТАМЕҮ 6AUD6 982 Ye 5% Ргоїо 10768 
У fe 5% Westward 2AJD1 982 Ye 5% Westward 2AJF9 
36 — 4% Proto 6DJV8 Зв % 5% Proto 10763 
36 — 5 Proto 6DJV9 Зв 36 5% Westward 2AJG1 
% Yo 6  Westward 2AJD2 Уф % 6 Proto 10775 
36 % 614 Westward 2AJD3 he % 6  Westward 2А/02 
Ths — 5% Proto 6DJW2 Y Ув_ 6% Proto 10759 
ГА % 7 Westward 2AJD4 Л 7 6% Westward 2AJG3 
% — 4% Proto 6DJWO Зв Ths 7 Westward 2AJG4 
ys — 5% Proto 6DJV7 % % Th Proto 10761 
% — 6% Proto 6DJW1 36 % 77 Westward 2AJG5 
Drift Punches Starting Punches 
Ys Ae 10 Westward 2АЈС1 Vie Va 4 Westward 2АЈЕЗ 
V 56 10 Proto 3R154 ж Ae 5 Westward 2AJF4 
34s 36 10 Westward 2А/02 A 6e — 514 Proto 3R121 
346 36 10 Proto 3R155 As % 6 Westward 2AJF5 
36 % 10 Proto 6DJY4 7 % 6% Proto 3R124 
Va № 10 Westward 2АЈСЗ Transfer Punches 
Л Ya 10 Proto 3R157 Уә = 5 Westward 22N787 
Ye — 95 10 Proto 3R158 Ил = 5 Westward 22N788 
Je % 10 Westward 2AJC4 % — 5 Westward 22N789 
36 250 10 Proto 3R159 Ha = 5 Westward 22N790 
38 ЕЛ 10 Westward 2AJC5 9? = 5  Westward 22N791 
36 KA 10 Proto 6DJY3 Т/М -- 5 Westward 22М792 
V Ya 8 Proto 10802 * Ye = 5 Westward 22N793 
ЕЛ — 8 Proto 6XVTO Чы = 5 Westward 22М794 
34 = 12 Proto 6XVR7 Ут = 5 Westward 22N795 
Drive Pin Punches - 1-piece Ум — 5  Westward 22N796 
ve ж 44 Proto 10742 И = 5 Westward 22N797 
V үл 4% Westward 2AJD5 174 -- 5 Westward 22М798 
Ур Ж 4h Proto 10745 % - 5 Westward 22М799 
%o 96 4% Westward 2AJD6 %4 - 5  Westward 22М801 
% e 4% Westward 2AJD7 96 = 5 Westward 22М802 
Ys 96 4% Proto 10740 Mea — 5 Westward 22М803 
52 e 5 Proto 10748 1782 — 5  Westward 22N804 
oe 5 Westward 2А/08 Зы = 5 Westward 22М805 
Зв 38 514 Proto 10743 % = 5 Westward 22М806 
346 % 574 Westward 2AJD9 Шы = 5  Westward 22М807 
Ут Je 5% Proto 10751 1% — 5 Westward 22М808 
ж s 5% Westward 2AJE1 Ша = 5 Westward 22N809 
Л s 5% Proto 10738 ve = 5 Westward 22N810 
и 7s 5% Westward 2АЈЕ2 Ша - 5  Westward 22М811 
%6 Y» 6% Proto 10746 149 — 5 Westward 22М812 
54s № 6  Westward 2АЈЕЗ 84. — 5 Westward 22М813 
38 ж 6% Proto 10741 Yo = 5 Westward 22N814 
Drive Pin Punches - 2-piece За - 5 Westward 22М815 
382 4 454 Proto 3R113 V = 5 Westward 22М816 
% % 5% Proto 3R114 954 = 5  Westward 22М817 
Ve 38 6 Proto 3R116 Ae = 5 Westward 22N818 
A % 6% Proto 3R118 3 — 5  Westward 22N819 
Extra Long Alignment Punches Чы = 5 Westward 22N820 
346 % 16 Westward 2А/В5 %а - 5  Westward 22М821 
He % 16 Proto 3R094 % = 5 Westward 22М822 
A A 18 Westward 2А/В7 T — 5  Westward 22N823 
EZ ЕЛ 18 Westward 2А/В6 22 = 5 Westward 22М824 
» 1% 18 Westward 2AJB8 4364 — 5 Westward 22N825 
% үл 21  Westward 2А/В9 je — 5  Westward 22N826 
Long Drive Pin Punches “4 - 5  Westward 22М827 
% 36 8 Westward 2AJE4 Шо — 5 Westward 22М828 
ЕЯ % 8 Proto 10749 de — 5 Westward 22М829 
У 38 8 Westward 2АЈЕ5 34 == 5 Westward 22830 
Уо % 8 Proto — 35XT09 4964 - 5  Westward 22N831 
346 36 8 Westward 2АЈЕб о = 5  Westward 22М832 
346 36 8 Proto — 35XT10 Shoa — 5  Westward 22М833 
Y — Тв 8 Proto 10752 Ye — 5 Westward 22М834 
VA 36 8 Westward 2AJE7 5964 — 5 Westward 22М835 
үл Ya 8 Proto 10739 152 — 5 Westward 22N836 
56 Y 8 Proto 10747 94 —— 5  Westward 22N837 
96 Yo 8 Westward 2AJE8 V3 = 5 Westward 22N838 
546 № 8 Proto — 35XT13 ы -- 5  Westward 22N839 
% Yo 8 Westward 2AJE9 шь -- 5 Westward 22N840 
Pin Punches 5964 -- 5  Westward 22N841 
Ye 956 574 Proto 6DJX3 LINE 5  Westward 22N842 
34s % 5% Proto 6DJX1 ha — 5 Westward 22М843 
* 10802 is nonsparking and nonmarring. Ia = 5 Westward 22М844 
6364 = 5 Westward 22М845 
1 = 5 Westward 22N846 


820 


GRAINGER. 


nn 


Find even MORE on Grainger.com? 


Brick Chisel 
2АЈЈ8 


Cape Chisel 
6DJT2 


Cold Chisel 
2AJG6 


Wood Chisel 


a 60ЈР8 
Super-Duty 
- 2AJH6 


Cold—Cut any cold metal softer than the chisel itself, such as wrought iron, 
cast iron, steel, brass, bronze, copper, aluminum, bolts, nuts, and rivets. 


С "e 
WESTWARD Aaditi MAYHEW 


DASCOPRO 


Quality Tools Since 1922 


Chisels 


Cape—Cut keyways and slots in metal. 


Diamond Point—Cut V-grooves and clean out inside corners. 


Super-Duty Cold—Longer shank features a knurl for better grip. Polished 
identification panel is marked with tool number and size. Black oxide finish. 


Tip Item Tip Item 
Size L Brand No. Size L Brand No. 
Brick Chisels lin 8in Westward 2AJJ6 ^* 
3in 7%in Westward 2AJJ8 * Tin 12іп Westward 2AJJ7 * 
Cape Chisels Diamond Point Chisels 
Ysin 4%in Proto 6DJT2 Vs in 5in Mayhew  22KK55 
Asin 4%in Proto 3R125 Yo in Тіп Mayhew 22КК56 
Cold Chisels FATMAX Folding Pocket Chisel 
Yin 4%in Proto 3R139 Tin 8%in STANLEY 482984 
Ya in біп Westward 2AJG6 FATMAX Wood Chisels 
s in 5in Westward 2AJG7 Ya in Qin STANLEY 6AUJ2 
As in 5 Yin Proto 3R140 ¥ in Qin STANLEY 6AUJ3 
¥ in 5 Yin Westward 2А/08 Vb in Qin STANLEY  6DJP7 
¥ in 5 % in Proto 3R141 іп 9in 5ТАМЕҮ  6DJP8 
sin 5%віп Proto 3R142 3^ in Qin STANLEY  6DJP9 
іп біп Westward 2AJG9 1in Qin  STANLEY  6DJRO 
V in біп Proto 3R143 14 іп Qin  STANLEY  6DJR1 
іп біп Proto 316133 1%in Qin STANLEY  6DJR2 
іп 6 іп Westward 2АЈН1 2in Qin STANLEY  6DJR3 
ув in 6%in X Proto 3R144 Floor Chisels 
3^ in Tin Westward 2АЈН2 25 in 10in Westward 24N082 
3A in 7in Proto 3R145 2%in 10 іп Westward 2AJJ9 * 
3A in 12 in Proto 6ХМ/21 Masons Chisels 
% in Тіп Westward | 2AJH3 Ya in 12in Westward 2АЈЈЗ 
% in 8in Proto 3R146 2%in  7Yein Westward 2AJK1 * 
віп 12 іп Proto 6005 2%in  7Y5in DascoPro 40JC41 
7 in 12 in Proto 3R147 Side Strike Chisel 
lin 8in Westward 2AJH4 lin 10%іп DeWalt 487983 
Tin 8in Proto 3R148 Super-Duty Cold Chisels 
lin 12in Westward 2АЈН5 ¥ in 6in Proto 1FJ99 
lin 12 in Proto 3R149 % in біп Westward 2АЈНб 
tin 18 in Proto 6XW23 Yin 6'%ein Proto 1FK02 
1%ein  8'4in Proto 3R150 Vo in 6 іп Westward X 2AJH7 
Cold Chisels, Demolition іп 7 зіп Proto 1FJ98 
Ya in 5in Proto 6DJU4 ys in Тіп Westward 2АЈН8 
516 in 5¥%in Proto 6DJU2 Эд in 7 іп Westward | 2AJH9 
36 in 5%in X Proto 6DJU8 Yin  8%sin Proto 1FK01 
sin  59*4in Proto 6DJU7 7 in 8in Westward 2АЈЈ1 
vein біп Proto 6DJV1 7 in 9 іп Proto 1FJ97 
Ve in 12 in Proto 6DJV2 lin Qin Westward 2AJJ2 
% in Тіп Proto 6DJUO lin 10%ein Proto 1FK03 
3A in 7 in Proto 6DJU9 Wood Chisels 
3A in 12in Proto 6DJVO Ya in 9% in STANLEY 6AUHO 
tin 12 іп Proto 6DJV3 іп 9Мїп STANLEY  6AUH1 
Wein  84in Proto 6DJU3 3^ in 97 іп STANLEY  6AUH2 
Cold Chisels, Handguard Tin 9%in STANLEY 6AUH3 
% in 8in Westward 2AJJ4 * 1% іп 9% in STANLEY 6AUH4 
% in 12in Westward 2АМ5 * 1%in 9% in STANLEY 6AUH5 
* Ergonomic hand guard. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Pry Bars & Nail Pullers 
Decking & поте д Screwdriver- 
Pallet Bar Pry Bar 


56FM71 3NWX7 


Digging 
21 [fe 


WESTWARD 7“У-- p PROTO % = GEARWRENCHo | TRUE TEMPER | STANLEY. 
Wrecking/Pry Bars, Nail Pullers and Sets 


Handle 
Pry Bar 
2AJK2 


iLFI 


LANSING FORGE, INC. 


Wrecking 
Aligning Die- Bar 
Pry Bar Separating Bac 3FE97 
38GN95 2KKV1 ләс1б2 
AN 
MAYHEW 


DASCOPRO 


Quality Tools Since 1922 


Number Number Number 
Overall Bar End End of Nail Нет |Overall Bar End End of Nail Item |Overall Bar End End of Nail Item 
Length Width Width Angle Style — Slots Brand No. |Length Width Width Angle Style — Slots Brand No. |Length Width Width Angle Style — Slots Brand No. 
Aligning Pry Bars Double Claw End Style 21in Yin 2in L-Shape, Offset 3 Vaughan 3NWD5 
Chisel, Point End Style 6in “in Ain L-S| hape, Offset 3 Dasco Pro 18E839| Point End Style 
16in -- — Offset, Straight  — Westward ЗАРХ2 | 8in Xin Tin L-Shape 3 DascoPro 18E841| {„, “in біп L-Shape 0 Proto — 5C930 
i8in — — Offset, Straight — Westward 3APX3| 12in in 2іп L-Shape, Offset 3 Vaughan 3NWD4 lin 2in L-Shape 0  Mayhew Pro 416K16 
24n —  — 9 set, s raight — Westward 3APX4 | Wedge End Style " " іп Hin L-Shape 0 Proto — 3R551 
фп —  — set, Straight — Westward ЗАРХ5 | 10in 1іп 1%in L-Shape 1 Dasco Pro 18Е847 in и 16 Я 
E: in ТЕ — 0 set Straioh — Westward 3APX6 fall Pullers қ Р %in Ш L-Shape 0 Мауһем Pro 41GK17 
hisel End Style law, Point End Style i А ^6 Қ 
ТИШ Vain 2 Zein Offset, Straight 0 — Mayhew заем 10 Ain Sir — L-Shape 1 Mayhew 6DKE3| 2111 %in “jp — L-Shape 0 Mayhew Pro 41GK18 
i6in in 234in Offset, Straight 0 Mayhew Pro 416K19| Claw End Style Wedge End Style 
18in %in %in Offset, Straight 0 Proto 3560850 8in “іп 2in L-Shape, Offset 2 Vaughan 6CLR9| 8in “in 4in Adjustable 0 Gearwrench 9M623 
24 in Yin in Offset, Straight 0 Proto — 35GR51 7Aein 134 іп L-Shape, Offset 2 STANLEY 5ME51| 10in іп 4in Adjustable 0 Gearwrench 6NHL6 
Ain ‘Ain Offset, Straight O Mayhew Pro 41GK20| 10in ^in ^in L-Shape, Offset 2 STANLEY 16М/837 16in віп 5%4in Adjustable 0 Gearwrench 8ME79 
30in %in 2% in Offset, Straight 0 Mayhew Pro 41GK21 Yin 2 % inL-Shape, Offset 2 Vaughan 6CLTO | 24in іп Gin Adjustable O  Gearwrench 8ME81 
38in %in 1іп Offset, Straight 0 Mayhew 4WMD9| 11її %in %in L-Shape, Offset 2 STANLEY 68299 33in іп біп Adjustable 0 Gearwrench 8YTW9 
42in іп in Offset, Straight 0 Mayhew 4WMEi, 12in *342in %in L-Shape, Offset 2 STANLEY 5МЕ50 | Screwdriver-Handle Pry Bars 
Point End Style 15іп %in 5%in L-Shape 2 Mayhew — 6DKE2 | Chisel End Style 
16in “in Yin Offset, Straight 0 Proto 3Н547 | Double Claw End Style 10іп іп 17in Offse 0 Dominator 2KKW1 
18in %in %in Offset, Straight 0 Proto 3R548 | у — - Обе 2 Westward 3FE96 | 49 in Yein 1 іп Offset 0 Dominator 2KKW2 
24in ALL ALI Straight — Westward 31MA30 lin 2іп L-Shape, Offset 2 Vaughan  6CLVO Yin 1Y»in  Straigh 0 Dominator 2KKW3 
Min in Offset, Straight 0 Proto — 3R549| 12in Жіп 3in L-Shape, Offset 2 Vaughan 6СІН8 15іп еіп Фіп Offse 0 Proto 10050 
— = Straight — Westward 31МАЗ1! Pinch Bars 17in “іп 1 Yin Offse 0 Dominator 2KKU5 
зп —  — Straight — Westward 31MA28| Chisel, Point End Style Yin 1/2in  Straigh 0 Dominator 2KKW4 
Әліп ‘Ain Offset, Straight 0 Proto — 3R550 | 14in “in 2%in  Straighi 0 Mayhew 6DKE4 48 in Asin Yin Offset 0 Proto 10048 
36in —  — Straight — Westward 31MA29| 16in “іп 2%in  Straigh 0 Mayhew 6DKE5 iin Yin Offse 0 Proto — 35GR47 
38in yin Фіп Offset, Straight 0 Proto — 49XH91| 20in Жіп 3in Straigh’ 0 Mayhew 6DKE6 Yin 1 іп Offse 0 Dominator 2KKU6 
42in іп 1in Offset Straight 0 Proto — 49XH92| Chisel End Style 25in Yin 1¥%in  Straigh 0 Dominator 2KKW5 
60in 1іп 1 іп Offset, Straight 0 Proto — 49XH93| 24іп Жіп Фіп Straigh 0 Mayhew 490165 Yin 1%in — Straigh 0 Mayhew _ 60КЕ9 
Decking & Pallet Bars 30 in Yin Ain Straigh’ 0 Mayhew 490164 == Straigh — Westward 31MA36 
Wedge End Style Тіп 1іп Straigh’ 0 Mayhew 496163. 28in Фіп in Offse 0 Proto 10046 
44in іп 5%in Adjustable 0 Gearwrench 56FM71| 36in іп {in Straigh: 0 Mayhew 496162 Tin Ain Offse 0 Proto — 35GR48 
Die-Separating Bars ain = = Straighi — Westward 3FE95 | 34 in Yin 1%in Offset 0 Dominator 2KKU7 
Chisel End Style 60in —  — Straigh’ — Westward 3FE91 Yin 7%in  Straigh 0 Mayhew 6DKFO 
Bin —  — U-Shape — Westward 31MA37| Point End Style 32 in Yin Ain Offse 0 Proto 10044 
Foint Eng Style - {Г " - ЖЕН 20 in on M Ше - Tus emper ая 1 in Ah Offse 0 Proto — 35GR49 
in іп Bin -Shape ayhew іп 134in 14 in sel — True Temper А А Ав F 
30m Ain 275i — U-Shape 0-- Mayhew —2KkV2 aein L/int vin Straigh 0 ШЕ ЕШШ, Offset 0 Dominator 2ККІЛ 
Digging Bars Tin 1 йіп X Straigh — True Temper 21ҮМ27 Wedge End Style 
72in tin 1Йіп — — True Temper 21YM26 48 in 1%їп1%їп  Straigh 0 Lfi 36HV52| 12in Mein Mein Offse O Westward 2AJK2 
Flat Bars lin 1in Straigh' — True Temper 6DPV7 | 18 іп 242 іп 1916 іп Offset 0 Westward 2А/КЗ 
Chisel End Style " 1 5 in 1 5 in Straigh 0 Lfi 36HV51| 24in 2542 іп !3ie in Offset 0 Westward 2А/К4 
; А ; ooseneck, ғ Типі иіп raigh 0 Lfi 36HV50| Wrecking Bars 
1біп Yin 1%in Offse 3 STANLEY АНЈ36 | 60in yint vin 75 raidh — True Temper 6DPV4 | Chisel, Claw End Style 
Claw End Style Т emi zn EET DES T True emper21YM29 E in - — Gooseneck 1 Westward ЗГЕЭТ 
А i А оо5епес in 1%іп13іп raigh Lfi in — — ooseneci estwar 
fim Wm 3n se 2 Crescent 36MBI2--—— Un Tip — Straigh 0 Li —36HV54| 30in — -- Gooseneck 1 Westward 3FE93 
8in — — Offset, U-Shape 3 Westward 31MA25 н Tintin  Straigh — True Тетрег21ҮМ28 ES in 15 - Offse’ 1 Westward 3ҒЕ89 
ooseneck, Rolling-Head Pry Bars hisel End Style 
10 in em XE she Set : 2 2. Chisel End Style " 24in — Y — в Offse а 3 Westward 31MA34 
^e in 3 іп L-Shape, Offset rescent n | n L-Shape, | ; | ooseneck, 
{2 in Ys in ЗУ in L-Shape, Offset 2 Crescent 36М818 181 %in 3in S raidh 0 Mayhew 490167 36in %in 5 Жіп Offse 2 True Temper 6EUP1 
| A in 1% n L Shape, Offset 3 STANLEY 68311 22 in Min біп БЕЛІ 0 Mayhew 490168 Шан End Style — 
13 in = п 0 B 2 Crescent 36M814 Claw, Point End Style е 24in %in 194 іп à Offset 2 STANLEY 5ME49 
Yin 3% in 56 2 True Temper 6DPWO| 121 — — L-Shape 0 Westward 3APX7 ; ; ; ooseneck, 
Мі — — U-Shape 3 Westward 3FEM | 16in — — L-Shape 0 Westward 3APX8| 99 n 1?4in iin Offse 3 STANLEY 6GRL2 
m =. = mu. 3 Westward 31MA35 E = E = i L-Shape 0 Westward ЗАРХ9 Boule Claw End Style yi " " — 
in ; ; oosenec| ouble Claw End Style in — - 56 estwart 
Yin 3 %in se 2 Crescent 36M815 7777751. 2in L-Shape, Offset 3 Vaughan 3NWXT| Point End Style 
тіп 1%in1%4in Gooseneck, з — gtantey @GRL7| 19" yin 2 Diei [m 3 Vaughan 3NWD6 — 9^ Оте ИМ 
No. of Item 
Pieces Description Includes Brand No. 
Pry Bar Sets 
3 Aligning and Rolling Head Pry Bar Se 14 in and 20 in Aligning Pry Bars, 16 in Rolling Head Pry Bar Mayhew 2KKU9 
3 Aligning Pry Bar Se 12 in, 16 in, and 21 in Pry Bars Mayhew 2KKU8 
3 Curved Pry Bar Se 5% in, 7 in, 9% in Pry Bars Westward 31МА23 
3 Curved Pry Bar Se 12 in, 17 in, and 25 in Pry Bars Mayhew 5MM13 
3 Curved Pry Bar Se 12 in, 18 in, 25 in Pry Bars Westward 31МАЗ2 
3 Curved Pry Bar Se 14 in, 16% in, 20 in Pry Bars Westward 31МА40 
3 Curved Pry Bar Set, Ergonomic Handle 12 in, 17 in, and 25 in Pry Bars Dominator ^ 2KKT7 
3 Ergonomic Handle Pry Bar Set 12 in, 17 in and 25 in Straight Tip Pry Bars Dominator 2KKV6 
3 Plastic Handle Pry Bar Set 12, 18, 24 in Pry Bars Westward 2AJL2 
3 Pry Bar Se Sizes 12 in, 16 in, and 21 in STANLEY _ 23UC34 
3 ethered Proto 40JD65 
4 Aligning and Rolling Head py Bar 58 6 18 in and 24 in Aligning Pry Bars, 12 in and 16 in Rolling Head Bars Proto 3R545 
ack Oxide Finish to Help Prevent Rust Corrosion, А 
4 Extending Tool Life and Performance Tether Ready Attachment Point Proto 40JD19 
Plack Oxide Treated Е Add ptrength and. 
urability, Extruded Acetate Handles are Four А 
4 Sided with Broad but Shallow Flutes, Impact Tether Ready Attachment Point Proto 40JD16 
Resistant, Resistant to Most Harsh Chemicals 
4 Curved Pry Bar Set 18 in and 24 in Pry Bars, 12 in and 16 in Cat Bar Westward — 31MA33 
4 Pry Bar Se (4) Pieces, 16 in Line-Up Pry Bar, % in x 16 in Ladyfoot Pry Bar, 12-6 Dominator Pry Bar, Mini Utility Pry Bar Mayhew 490170 
4 Pry Bar Se (4) Pieces % in x 18 in Cold Chisel, 14 in Line-Up Pry Bar, 20 in Line-Up Pry Bar, 16 in Rolling Head Pry Bar Mayhew 496169 
4 Pry Bar Se 14% in, 17% in, 28 in, 3176 in Proto 23UC33 
4 Pry Bar Sei .12 and 18 in Pry Bars, 15 in Flat Bar, 24 in Gooseneck Bar | Westward  4PM09 
5 Pry Bar Se 5-C 10 in OAL, 7-C 12 in OAL, 12-C 17 in OAL, 18-C 25 in, and 24-C 31 in Mayhew 496172 


OAL Dominator Pry Bars, (1) Plastic Tray 34-34 in x 9% in 
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HAND TOOLS 
Retrieving & Inspection Tools 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


T ae Extended Pull Item 
Description | L w Dia. Length Capacity Brand Мо. 
Telescoping Alligator Clip Floor Sweeper, Magnetic 5in 28%in - 42in Mag-Mate 36TV05 
1VTY5 Floor Sweeper, Magnetic 5in 40іп — 42 in Mag-Mate 36TV06 
Floor Sweeper, Magnetic 7 іп 29 іп - 44 іп Mag-Mate 36TV08 
С Magnetic Pickup Attachment 4in = 3% in = Westward 4FPU7 
Magnetic Pick-Up Too 37in 3%in 3%in — 37in Magnet 38HY83 
Round w/ Magnetic Pick-Up Too 40m 37i 37m 40i Mag-Mate 31LV17 
Release Handle ary ч R А "m F Ullman 
1VTX9 3DYF3 Flexible Magnetic Pick-Up Tool, Flexible 27 іп 55 in Ya іп 55in Devices 53PZ26 
4FPUS Magnetic Pick-Up Tool, Flexible 29in — — = 29 in Proto 49ХН72 
Magnetic Pick-Up Tool, Magnetic 5 “іп 25 біп — — 25 ^ in Proto 49ХН69 
50, Magnetic Pick-Up Tool, Magnetic 7 7 іп 3394in - 33 іп Proto 49ХН71 
_ Е R Magnetic Pick-Up Tool, Magnetic 8 V; in 30 йіп — — 30 Жіп Proto 49ХН74 
— di ^X Magnetic Pick-Up Tool, Magnetic 8 й іп 30 in — — 30 Жіп Proto 49ХН73 
ж” pocket size wile л E 2 in ч = У іп — Westward AGE 
i ectangular w/Release Handle йіп ЗИП — = = 
пи Rectangular w/Release Handle 4% іп ЗИП — = — 2VAG8 
Rectangular w/Release Handle 6 %in 4%in 9Yiin 9йіп Westward 2VAG5 
Rectangular w/Release Handle 8'%in 4%in 9%in 9%in Westward 2VAG6 
Round w/Release Handle 85in — 3 іп — Westward 1VTX9 
elescoping бип — — 25 in Westward 1VTX7 
Telescoping біп — in 25Vin Westward 1VTZ9 
elescoping 6%in — Yin 33 “in Ullman 16W181 
Hang-Type Sweeper Telescoping 7 д in — = ЕН in Mayhew pud 
elescopin hn — — in ayhew 
2МАН2 Rectangular Те escoping Buin — win ЗО йіп Ullman 161/179 
w/Release  -Tejescoping 8n — in 307 п Шітап 16W183 
Handle Telescoping il69Xiin — Yin 26%іп Proto 50508 
2VAGS8 elescoping 16%in — 36 in 27 in Westward 1VTZ6 
Telescoping, Flexible B%in — 59100іп 15%їп Westward 4FPUG 
MASTER MAGNETICS, INC. elescoping, Swivel Head Thn — — 33 in Mayhew 4KMG6 
MAGNET elescoping Magnet/Mirror Set 6 іп — Vain 19 “іп Westward 4FPV2 
SOURCE elescoping Magnet/Mirror Set  10in | — Yin 34 in Ullman 16W180 
elescoping w/ LED Light 6%in — Tin 27 2 in Ullman 16W192 
H H H elescoping w/ LED Light 8n — lin 32%in Ullman 161/193 
Retrieving Tools, Magnetic elesco, in w/Needle Hed бі = Жіп 25 in Westward 4FPUA 
= = elescoping w/Pocket Cli = = = 25 in Westward 1VTX6 
Pickups, and Magnetic Sweepers el FEE w/Pocket Clip 55i — Win 25 іп Ullman 16W184 
elescoping w/Pocket Clip 5 Yin Ain = 24 in Westward 1VTZ2 
L Jaw Item elescoping w/Pocket Clip 6%in — TAs in 30 in Westward 1VTZ3 
Description (in.) Cap. (in.) Brand No. elescoping w/Pocket Clip Tin — Rin _ 33 %in Ullman 16W182 
Retrieving Tools Magnetic Sweepers 
Flexible 13 Yin Yin Proto 50590 Extendable Pole — — — 37 in Westward 1VTY4 
Flexible 23 V» in ў іп Proto 56591 Hanging Magnetic = Fain _ Su = 9RYJ2 
Flexible 4-Jaw 23 i^ in 1in Mag-Mate 49L978 Sweeper, Hanging 
Illuminated Claw Pickup Tool 22 vA Mayhew 4KMG3 Hang-Type 36in бі 1%in 1%in = 2VAH1 
Lighted 24 in Tin General 8M725 Hang-Type 48in біп — — — 2VAH2 
Lighted 36 in Tin General 6TFG2 Hang-Type 78in біп — — 2VAH3 
Magnet, Mirror, Mechanical Finger Kit 7 1 Mag-Mate 31LV23 Hang-Type 84in біп — — — 2VAH4 
Magnetic 2121 — Mag-Mate 49L977 Magnetic Handy Clip 2%in iin — — — 8AT89 
Magnetic Pick-Up Tool 6% — Westward 45KH16 Magnetic Rake 24in 12in — 4i in Westward 4YCK6 
Magnetic Pick-Up Tool 7% -- Westward 45KH09 Magnetic Sweeper — 400іп — — — 9MAUO 
Magnetic Spring Claw, Flexible, LED 25% — Ullman 161/191 Magnetic Sweeper, Hang-Type 3 іп 36 іп — = — 10E767 
Retrieving Magnet 16% - Westward 45KH11 Magnetic Sweeper, Hang-Type 3 іп 48in — — —  10E768 
Retrieving Tool 24 in — Proto 41795 Magnetic Sweeper, Push-Type біп 220і — -- -- 10Е766 
Retrieving Tool, Bendable 20 in il in Westward 45KH12 Magnetic Sweeper w/Release — Wann — = " — 8AT72 
Telescoping Alligator Clip 7%in Ув in Westward 1VTY5 ini A 4] hi 151 i agnet 
Extended Pull ltem Mini Sweeper, Telescoping 31 а іп 15 іп 15 Ain 40 in Source 38HY85 
Description L ИЛ Dia. Length Capacity Brand No. w/Extension Handle 24in - 3%in 41 in Westward 4FPV3 
Magnetic Pickups w/Wheels 13іп 2in — 42 іп Westward 1VTY1 
Bendable 24%in — — — Westward 1VTZ7 w/Wheels 18in 2іп 42 in Westward 1VTY3 
Cylinder Rod w/Release Handle — 16 in 2 еіп {in i6in = 3DYE2 w/Wheels and Release Lever 24in 7%in | — 47 in Westward 1VTY2 
Cylinder Rod w/Release Handle 16іп 2 T/ein iin 24 “in — — 3DYFi w/Wheels and Release Lever — 29 й іп 15 іп - 41 in Westward 4ҮСК5 
Fixed 2in 2in = = = 3DYF3 L w Magnetic Item 
Fixed 5in Ain — — — 3DYE9 Description (in.) (in.) Strength Brand No. 
Flexible 20in — Yin — Westward 4FPU8 Magnetic Holders 
Flexible 23in - — 23 in Mayhew 4KMG4 Magnetic Wrist Holder 11 in 1% in 0.66 Ib Westward 4EWR1 
Flexible 24in — Vo in — Westward 4FPV5 Magnetic Tray 14 in 6 in 20 Ib Westward 4ҮСК4 
Flexible 29in - win — Ullman 16W186 Magnet with Broom Holder 1% 2% 41 Ibs. Mag-Mate 49М020 
“Зь 
‚С "но - рч А 
Telescoping Telescoping, Oblong Є Glass, Oval Glass w/Base, | 
Round 1VUA2 iVTY8 Rectangular 
3R561 1VTZ1 
B . MAYHEW 7, . 
Inspection Mirrors “7 trema 2 рептп (eem) Westward 
Mirror L Item Mirror L Item 
Description Size (in.) Shape (in.) Brand No. Description Size (in.) Shape (in.) Brand No. 
Telescoping Glass, w/Magnet Tip 1% Round 412 їо 1772 Westward (ЕРУІ 
Acrylic 2% x 3% Oblong 7% to 35% Mayhew 4KME8 Glass Mirror, Nylon Head 2%x3% Rectangular 74 to 37 Mag-Mate 357123 
Acrylic 4x6 Oblong 8% to 37 Mayhew 4KMF2 Nylon Polymer 1A x2» Oblong — Westward — 1VUA2 
Acrylic Mirror, Nylon Head 2x2 Square 710351? Мад-Маїе 351106 Stainless Steel 2x35 Oblong 63410281?  Mayhew 4KMF1 
Glass 2%x3% Rectangular 3% Шітап 38/Ү62 Stainless Steel 2x3 Rectangular 7 to 37 Mag-Mate — 35T124 
5 ass 2А х 3% Rectangular шари Nr E Stainless Steel 214 Round 7 to 36 Mag-Mate 491984 
ass 8Х3% Rectangular A man tainless Steel, 
Glass 2% Round 7 to 36% Mag-Mate — 35T122 Flame Inspection 2x3% Oblong 95410297» Westward 4FPUS 
Glass 24 Round 8% General 39EP61 Stainless Steel, w/LED Light 1% Round 6% to 35 Ullman 16W187 
Glass 24 Round 10to 14 Proto 3R561 Stainless Steel, w/LED Light 204х3% Rectangular 6% to 307 Ullman 16W190 
Glass 24 Round 10% to 19% Westward 1VTY7 Stainless Steel, w/LED Light 236 Round 6% to 36% Ullman 16W188 
Glass 3% Round 6% Ullman 38VY59 Stainless Steel, w/LED Light 336 Round 67 to 29% Ullman 16W189 
Glass 37 Square 9% General 39EP62 Flex Shaft 
Glass 35 x2 Oblong 11 to 30 Westward — 1VTX8 Acrylic 1% х2% Oblong 23 Mayhew 4KME7 
Е ass = z 3%х2 Oblong 14to 1872 Westward — 1VTY8 Fixed Shaft Wat -— - ay, Б "— 
ass, Mounted on ngle Ball Joint x val Л roto 
Rolling Swivel Wheels 7x14 Rectangular 491074 Mag-Mate 357121 Glass 1x2 Oval 12 Westward — 1VTY8 
Glass, w/LED Light 2x3 Rectangular — 1274 to 33 General 6TFG5 Glass, w/Base 2%x3% Rectangular 81316 Westward 11721 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Sledge Hammers 


20PD93 12A537 32H604 
Choosing the Right Hammer 
There are many different types of hammers, each made with a certain 
21077 function in mind. Because some hammers have similar designs, it 
may appear that one hammer should be good enough for a variety 
of uses. However, choosing the right one for the job at hand is the 
only way to ensure you're getting the most out of your hammer. 
32H606 For instance, Claw hammers are the most common and are used for 
woodworking and prying. They feature a smooth head for finishing 
48EX56 work. The claw is curved for removing nails. Framing hammers, 
also called Rip hammers, are a type of claw hammer but with 
7 а straight rather than curved claw апа a long handle. The head 
WEN has a rough surface to keep it from slipping while driving nails. 
| ; This hammer is suited for framing, splitting, and small demolition. 
Lightweight Tack hammers were made for attaching fabrics to 
B.A.S.H. Sledge furniture. Dead Blow hammers don't rebound after striking and are 
Hammers best for automotive applications, setting joints, and dent removal. 
The proprietary Unbreakable steel-core technology makes these hammers suit- ЕП Т f different h d thei 
able for the toughest jobs. Tested to withstand more than 25,000 overstrikes. 020650100008 a ub О SI EE ut Sr 
Nonslip rubber grip and safety plate help assure the safety of the user and of ШИ ae see t Re a oosing the Right Hammer: 
those in the immediate area. Available with drop-forged steel head in High-Vis ypes of Hammers & Uses" at grainger.com/hammertypes 
green color, or nonsparking brass head. 
Head Overall Item 
Weight Face Dia. Length Head Material No. 
Sledge Hammer 
12 Ib 2 іп 38in Steel 12A549 
201b Зіп 32 in 21XU65 
Standard Sledge Hammer 
6 Ib Ті 18 in 40P670 
6 Ib 176 in 26 in 124539 
6 Ib 178 in 32 in 12A540 
6 Ib 176 in 38 in 21XU62 
81b 24 in 16 in 40P671 
81b 235 in 26 in 124541 
81b 2% in 30 in 124542 
81b Zin 38 in 124543 
10 Ib 2% in 18 in 40P672 
10 Ib 2A in 26 in Steel 12A544 
10 Ib 2A in 32 іп 12A545 
10 Ib 23A in 38 in 124546 
12 Ib 2A in 26 in 124547 
12 Ib 23A in 32 in 124548 . " 
1416 3in 26 in 21XU63 Double-face hammers have forged steel heads with 2 large, flat striking 
14 Ib 3in 32 in 12A550 surfaces 
200 $n 26n ШЫ | 
in in Head Face Overall Gri Item 
206 Зип 38 in 124552. Weight Face Dia. Shape Head Material Length Style Brand No. 
Steel Engineering Hammer — _ х Classic Nuplaglas Handle 
31b Tin 12in 124536 10 2 іп — Forged Steel 221 -- Мира 7870А3 
410 Туп 12ih Steel T28537 Fiberglass Handle 
40 1i 18 in 124538 1%lb 1%іп Round Brass i2in Ribbed Мира 44105 
F 4 lb i Tin 26 in 40P669 31b 1%1їп Octagonal Steel 14in Textured Westward 20ВТ7 
Soft-Face Drilling Hammer - И 31b ii^in Octagonal Stee 15in Textured Westward 6DWL5 
310 АШ 14 in Steel 21XU66 31b {in Round Brass i2in Ribbed Nupa 60048 
31b Tin 14 in Brass 20Р091 31b i9&in Round Steel 14іп Ribbed  Nupla 48ТЕ25 
2n | п Е in steel АШ 31 {in Round Stee i4in Ribbed Миа 44108 
9) oun ІП rass 416 1%in Octagonal Stee 15in Textured Westward 6DWL4 
4 Ib 1%in 18 in Steel 21XU68 410 17% іп  Octagona Steel i6in Plain Westward 6DWL3 
41b Туп 18 in Brass 20PD93 41b i9&in Round Brass i2in Ribbed Nupa 5LV04 
Soft-Face Sledge Hammer : қ 4 Ib i9&in Round Stee iin Ribbed  Nupla 48ТЕ26 
6 Ib Тип 18 in Brass 20PD94 616 Tin Round Stee 32in Ribbed  Nupla 48ТЕ27 
6 Ib 1 іп 26 in 21XU69 6 Ib 2%in Octagonal Steel 33in Textured Westward 20ВТ8 
6 3in 38 in 21XU70 810 2%in  Octagonal Steel 34in Textured Westward 20ВТ9 
d 3in 26 in ДП) 81 2 in Round Stee 32in Ribbed Мира 48TE28 
8 Ib 3in 38 in Stee 21Х072 81b 2%in Round Stee 32in Ribbed Nupa 3MD39 
10 Ib 2 Win 38 in 21Х073 1016 2%in Octagonal Stee! 33 in Textured Westward 2DBU1 
121 2 Main 38 in 21XU74 12 Ib 2%in Octagonal Steel 34in Textured Westward —2DBU2 
14 Ib 3in 38 in 21XU75 14 Ib 2%in Octagonal Steel 34in Textured Westward 6DWL2 
Ball Pein Hammer э : Hickory Wood Handle 
1% 1 їп 141п 32Н603 b 1 іп - Forged Steel 15 %in - Hisco 787ША5 
2 тп 1611 Stee 32H604 4b — 1%in  —  ForgedSteel 15%in  —  Hisco  787UM 
2% 1 іп 14 іп 32H605 81b 2 in — огде Steel 359iin — Hisco — 787UA2 
Cross Pein Hammer - Е 10 Ib 2%in = Forged Steel 35%in — — Hisco — 787UM 
2 1 іп 18 in 32H606 16lb  2%in — Forged Steel  35in - Hisco — 787UA0 
3 154 in 18 іп Stee 32H607 Steel Handle 
— 1D = 36 in 200892 12b 2йИіп Round Stee 30in Ribbed Westward 247035 
Spike Maul : 12 Ib 2 Vin Round Steel 30 in Ribbed Westward 22ХР78 
100 = 38 in Stee 20PD95 12]b 2Ain Round Stee 36in Ribbed Westward 22ХР71 
Splitting Maul Е 12b 234in Round Stee 38in Textured Wilton 12A549 
6 Ib = 38 in Stee 21XU77 20 Ib Зіп Round Stee 32in Textured Wilton 21Х065 
8 Ib = 38 in 21XU79 Wood Handle 
Tether Ready, Shop Hammer Kit _ 2б __1%п Octagonal | бее {iin _ Plain Westward  20JX60 
2 Ib, 4 Ib 174 in, 2 A in 16 in Stee 48ҒХ57 31b 13 йіп Octagonal Stee {5in Textured Westward 4ҮН67 
Tether Roady; Soft-Face SlodgoHammer m — 4b 1 % in Octagonal Stee Ш in Plain Westward 20X61 
1 1 Brass & in сїадопа eel in ain estwart 
8b 2in 30 in 456Х80 6 Ib 2¥%in Round Stee 36in Plain Hisco 794JF9 
Head . Item 8 Ib 2% in Octagonal Stee! 35in Plain Westward 20ВТ3 
Item Weight Face Dia. No. 10 Ib 2%in Octagonal Steel 36 in Plain Westward 20ВТ4 
B.A.S.H Kits р ; p 1216 2*&in Octagonal Steel 36 in Plain Westward 20ВТ5 
Mechanics Hammer Kit 32 07, 2 Ib, 4 b Е 1% їп, 1 y in 48FX56 12 Ib 3in Round Stee 35 in Plain Hisco 794JF7 
i 24 oz, 2 Ib, 2% 1 in, 134 in, 1 76 int 16 Ib 234in Octagonal Stee 36in Plain Westward 20ВТ6 
Ball Pein Hammer Set 1024.0, 32.0, 40.0 win iXini7n 547008 20b 9 іп Вота Stee 35in Plain Hisco 79AJFB 
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Claw & Ball Pein Hammers Details on page А1. 


Wésmwagp STANLEY. АТТЫ 
Claw and Framing Hammers 


4YRST Curved Claw—ldeal for pulling nails. Rip Claw—A straighter claw than curved models 


Framing—Long, heavy, straight-claw hammers makes these hammers better for ripping or prying. 


have large faces for faster framing work. 


Head Overall Head Overall 
Weight Face Length Item Weight Face Length Item 
(oz.) Face Dia. (in.) (іп.) Brand No. (02.) Face  Dia.(in.) (іп.) Brand No. 
Curved Claw Hammers Rip Curved Claw Hammers 
Axe-Style, Fiberglass Handle Indestructible Handle 
16.0 — Smooth 1% 13 Westward 6DWG7 16.0 Hardened — 1/0 13 Westward 390Ғ09 
20.0 — Smooth 1% 13 Westward 6DWG6 Straight Claw Hammers 
Fiberglass Handle Axe-Style, Fiberglass Handle 
16.0 — Smooth 1 13 Westward 4ҮВ57 16.0 — Smooth 1% 13 Westward 6DWH6 
20.0 Smooth 1 13 Westward 2DBP7 Fiberglass Handle 
Graphite Handle 16.0 Smooth 1 13 Westward 4ҮН58 
16.0 Smooth 1946 13 STANLEY  3PY34 20.0 Smooth 1 13 Westward 6DWH7 
Hickory Handle Graphite Handle 
13.0 Smooth 1/6 12 Westward 6DWG8 20.0 Smooth 1965 13 STANLEY —3PY37 
13.0 | Smooth — 196 13% STANLEY 68253 Hickory Handle 
16.0 — Smooth 1 13 Westward 4ҮН59 16.0 — Smooth 1 13 Westward 4ҮН60 
Cms | 160 Smooth 1946 13% STANLEY  6R252 20.0 Milled 1% 13 Westward 6DWJO 
20.0 — Smooth 1 13 Westward 20ВР8 20.0 Smooth 1% 13 Westward 6DWH9 
49XH54 Steel with Rubber Grip Handle 24.0 Milled 1% 13 Westward 6DWH8 
160 Smooth 1% 13 Westward 6DWG3 Steel with Rubber Grip Handle 
20.0 — Smooth 1 13 Westward 6DWG2 16.0 — Smooth 1 13 Westward 6DWH2 
Framing Straight Claw Hammers 20.0 Smooth 1 13 Westward 6DWH1 
Steel with Rubher Grip Handle 22.0 Milled 1 16 Westward 6DWG9 
28.0 Checkered 1% 16 STANLEY 49ХН54 22.0 Smooth 1 16 Westward 6DWHO 
Rip Claw Straight Claw Hammers Steel with Shock Reduction Handle 
Fiberglass Handle 16.0 | Smooth 1% 13 Westward 6DWH4 
16.0 Smooth 1% 12 STANLEY 49ХН55 20.0 Smooth 1% 13 Westward 6DWH3 
Steel with Rubber Grip Handle 22.0 Smooth 1 1964 16 STANLEY 5МА79 
14.0 — Smooth 14 14% STANLEY 49ХН49 Straight Framing Hammers 
14.0 Checkered 1 13% STANLEY 49ХН51 Axe-Style, Fiberglass Handle 
16.0 Smooth 1% 134 DeWalt 49XH56 22.0 Milled 1% 14% Westward 6DWJ2 
4YR58 16.0 Smooth 1% 13 STANLEY 49ХН52 28.0 Milled 156 15 Westward 6DWJ1 
17.0 Checkered 1% 16 STANLEY 49ХН50 
20.0 Smooth 1% 14 DeWalt 49ХН57 
20.0 Smooth 1% 12 STANLEY 49ХН53 


STANLEY, тил TTT 


Ball Pein Hammers & Sets 
Feature 1 crowned striking face with beveled edges and 1 spherical striking face. Used for bending and 
forming sheet metal, driving punches and chisels, and setting rivets. 
6R294 Head Head 
Weight Head Overall Item Weight Head Overall Item 
(oz.)  Dia.(in.) Length (in.) Brand No. (oz.)  Dia.(in.) Length (in.) Brand No. 
12.0 11 


Compo-Cast, Reinforced Steel Handle 1 Westward 6DWN2 
24.0 1% 12% STANLEY 68294 16.0 1 13 Westward 6DWN1 
32.0 1A 14 STANLEY —6R296 24.0 2 13 Westward 6DWNO 
Fiberglass Handle 32.0 2 14 Westward 6DWL9 
12.0 1 13 Proto 53CT46 Indestructible Handle* 
16.0 1% 13 Proto 536148 320 196, 1 96 14 Westward 242042 * 
24.0 11% 14%6 Proto 53CT50 Steel with Shock Reduction Handle 
32.0 1% 15% Proto 536152 4.0 — 10 Proto — 22UM24 
Graphite Handle 8.0 = 11 Proto — 22UM25 
2DBR6 16.0 17 12% STANLEY 68285 12.0 — 12% Proto 220М26 
Hickory Handle 16.0 = 12% Proto — 22UM27 
4.0 ЕЛ 12% Westward 6DWN9 24.0 = 132% Proto 220М28 
8.0 1 11% Westward 20ВН6 32.0 — 14% Proto — 22UM29 
12.0 1% 13 STANLEY 68267 40.0 - 151%4 Proto — 22UM30 
12.0 196 13 Westward 2DBR7 48.0 = 15% Proto 220М31 
16.0 17 13 34 Westward 20ВА8 3-Piece Ball Pein Hammer Set 
16.0 196 14 STANLEY 68268 320,400, / 1494, 15 5 
24.0 1% 15 i STANLEY 68269 48.0 1a, 15 34 roto 220033 
24.0 1% 15% Westward 20ВН9 4-Рс. Hammer Set — 
32.0 1% 15% Westward 2DBT1 .0, 12.0, = ] 8, р 
242042 320 1% 15% STANLEY  6R270 16.0, 24.0 7, 13 2962 тою, 220082 
40.0 156 1636 Westward 6DWN8 Wood Handle 
48.0 1% 16% Westward 6DWN7 4.0 2 11 Proto 530143 
2-Piece Ball Реіп Hammer Set 8.0 1 12 Proto 530744 
120,240 1,14 1214141? Westward 4YR62 12.0 1 13 Proto 530145 
160,320 1,1% 14, 16 Westward 4YR63 16.0 1% 14% Proto 530747 
Polypropolene and Thermoplastic Handle 24.0 11% 15 Proto 530749 
8.0 1 10595 Westward 458С15 32.0 1% 15% Proto — 53CT51 
16.0 1 12 54 Westward 45RC16 40.0 1% 16% Proto 530153 
24.0 1% 1595 Westward 45RC17 
32.0 1% 15 1564 Westward 458018 
22UM27 40.0 1% 16 Westward 458019 
Steel Handle 
8.0 1 10 Westward 6DWN3 
*Additional Indestructible Handle Hammers are available, see page 826. 
8024 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Dead Blow, Mallets & Specialty Hammers 


22PN70 


T y Head Head Overall Non- Item Head Head Overall — Non- Item 
WESTWARD Weight Length Face Dia. Length Sparking Brand No. Weight Length Face Dia. Length Sparking Brand No. 
e Standard Dead-Blow Hammers Dead-Blow Split-Head Hammers 
PROTO Fiberglass Handle Steel Handle 
310 4 5 in 2 іп 14 in Yes Proto 3R514 24027 4%in 14inx1'ein 13іп Yes Proto 49XH59 * 
4 lb 5in 2% in 14 in Yes Proto 3R512 Nylon-Tip & Rubber-Tip Hammers 
“STANLEY. Steel Handle Wood Handle 
210 3 іп 2 Vin 14 in No Westward 22PN72 2002 4 Yin 1% in 13 in No Westward 30РА73 
Dead Blow 2%lb 4%іп 1% іп 14 in No Westward ДҮВбб Nylon-Tip Hammers 
310 4 94 in 2 in 14 in Yes STANLEY 5934 Wood Handle 
Н 310 534in 1934in2Ysin 14іп No Proto 26X087 140z 4 %іп 1% in 13 in No Westward 30РА76 
ammers 3b 4йп 2йЙіл 1400 No Westward  22PN71 Standard Dead-Blow Hammers 
А 310 5%in 1%іп,2 йіп 14іп Мо Proto 24АК49 Steel Handle 
Heads contain steel 4lb 54 296i i4in No Westward 22РМ70 5oz 3in 74 in 10i Ves STANLEY 68338 
shot or steel sand Dead-Blow Sledge Hammers 8oz 3%in T%in T1in No Westward 22РМ73 
for more driving Steel Handle 1002 3 in 1%in 10 in Yes STANLEY 6R336 
510 Тіп 2% in 20 in Yes STANLEY 6R341 1402 З'йіп lin 10 in No Westward 5МХ32 
force and less iib ві З іп 30 in Yes STANLEY — 6R343 14oz 4 %in 19 in 11їп Yes STANLEY  8APFÜ 
bounce-back than 1211 вуй 336 in 36 in Yes STANLEY | 2FDB8 15 о2 394in  1ini'4in | 10in No Proto 24AK46 
solid head style Standard Dead-Blow Hammers 180z 3%іп 1*4in 11 in Yes STANLEY 5932 
пее 1 Steel Handle 18oz 3%in lin 11 in No Westward 4YR64 
reducing impact 3%lb  5in 2 in 14in No Westward _ 5MX33 18oz 4 %in Tin 12in Yes STANLEY 68330 
felt by user. 3% Ib 5 in 2% in 15 in Yes STANLEY 6R337 2102 4 іп 2in 13 in Yes STANLEY 5C933 
37010  6'A4in 2іп,2 іп 16 in No Proto 26X088 2102 4'^in 1%in1%2in 12іп No Proto 24AK47 
3% lb 6'^in 21іп, 238 іп 16 іп № Proto 24AK50 2102 5%in 1 іп 13in Yes STANLEY 6R340 
*Urethane over Brass Head Material 28 02 5*sin 1%іп,1 іп  13in Мо Proto 24AK48 


Mallets WESTWARD Head Неай Overall Item — 


inimi j Weight Length Face Dia. Length Brand No. 
Use to minimize marring and STANLEY. Rubber Mallets 
surface damage. Fiberglass Handle 6GRH5 
210 4 9A in 3in 16in Westward 30РА82 
Head Head Overall Item Steel Handle 
Weight Length Face Dia. Length Brand No. 16 02 3%in 2 %in 13 in Westward —4YR61 
Plastic Mallets Wood Handle 
Steel Handle 216 4%in 2%in 13 in Westward 6DWK9 
8 02 3Win 1%іп 10іп Westward 22РМ85 8 07 3%in 1%in 12in Westward 6DWL1 
8 oz 3%in 1%⁄in 12in Westward 22РМ82 13 02 3 in 2 іп 1Зіп Westward 5МХ41 
1202 3%in 2іп 12in Westward 22РМ86 160 3%in = 2%in 13 in Westward 6DWLO 
16 02 4in 2% in 13 in Westward 22РМ83 160 3%in 2%in 14in STANLEY  6GRH5 
2407 4%in 2% 13in Westward 22РМ87 18 02 4in 2% in 14in STANLEY 68335 6DWLO 
24 oz 4%in 2%іп 14in Westward 22РМ84 24 oz 4in 2 Ain 14in Westward 5МХ42 


(STANLEY) [WAUGHAN] WESTWARD «uni 


Specialty Hammers and Hatchets 


Shingler's, and Builder's—Have a striking face on 1 end for driving nails and 
a hatchet-type face on the other end for demolition work. Replacement blades Builder's Hatchet 
and gauges are available for Shingler's Hammers. Builder's Hatchets are for 2A536 

cutting, splitting, and trimming building materials. 


Bricklayer's and Pick Hammers—Bricklayer's Hammers have a striking face 
on 1 end for driving masonry chisels and a curved blade with beveled edge on 
the other for chipping mortar and trimming bricks to size. Pick hammers are 
designed for chipping rocks and stone to a desired shape and size. 


Tinner's Riveting Hammers—Use for setting rivets in sheet metal. 
Welder's Scaling and Chipping Hammers—Have both a pick end and a 


chisel end. Generally used to remove slag, scale, and welding spatter from Pick Mattock 
welded materials. 3MD48 
Head Cutting Overall Item 
Weight Handle Face Edge Length Brand No. 
Shingler's Hammers 
i A Milled, Rim i A 
11b Tuning Fork Design Tempered 1 4764 in 13 in STANLEY 6GRK5 
Builder's Hatchets 
1.4 1b Hickory Smooth 3 іп 13 in Vaughan 3NWD9 Head Cutting Overall Item 
2807 Hickory Milled 395 in 17 V^ in Vaughan 24536 Weight Handle Face Edge Length Brand No. 
1.8 Ib Hickory Scored 3%in 17 %in Westward 5MX31 24 07 НісКогу Smooth — TT in STANLEY 6R289 
Rip Claw Straight Claw Hammer Pick Mattocks 
4oz Steel with Rubber Grip Checkered -- 14 in STANLEY 49XH51 5 Ib Fiberglass w/Ergo Grip — — 36 in Nupla 3MD48 
Bricklayer's Hammers Pick Hammer 
16 oz Hickory Smooth — 11 in Westward — 6DWK8 22 072 Steel Smooth — 13 іп Vaughan 6CLP2 
16 02 Hickory Smooth — 1iin Vaughan 3NWD7 Tinner's Riveting Hammers 
2007 Steel w/Molded Rubber Rim - itin STANLEY 6GRK2 16 oz Fiberglass Smooth — 14in Vaughan 4A098 
Grip. Tuning Fork Design Tempered = Welder's Scaling and Chipping Hammers 
20 oz teel with Vinyl Grip Smooth — Tiin Westward 2DBU7 1202 Hickory — — itin Vaughan 4A099 
24 oz Hickory Smooth — 1iin Westward 6DWK7 14 02 Steel Smooth — 13 in Vaughan 6CLP4 
24 0z Hickory Smooth = Tiin Vaughan 3NWD8 15 02 Steel Point — Tiin Vaughan 38NF30 
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HAND TOOLS 
Replacement Tips & Indestructible Hammers 


EHALDER 


— SE ІДІІШПІ Wistwarp 


4R441 


Hammers and Replacement Tips 


Quick-Change and Soft-Face 
Hammers—2 replaceable strik- 
ing faces (tips) are made of plastic, 


vinyl, or nylon, and come in a variety 
of hardnesses. Tip diameters match 


the size of the hammer and screw 
onto the hammer head. 


Split-Head Hammers— 
Similar to Soft-Face, however, 
tips are contained in the split 
head. To replace tips, the head 
is disassembled into halves, 
and the tips are clamped 
rather than screwed in. 


TIP SELECTION GUIDE 
Replaces 
Description Hammer Type 
Soft Rubber, Wood, Soft Lead, Brass 
Medium Rawhide, Wood, Plastic, Lead 
Tough Rawhide, Hardwood, Plastic 
Hard | Rawhide, Plastic, Micarta, Fiber 
Extra-Hard All Metal Working Applications 
Head Tip Dia. Tip Item Tip Dia. Tip Item Tip Dia. Tip Item 
Weight (in.) Type Brand No. in.) Material — Color Brand No. in.) Material — Color Brand No. 
Dead Blow Hammers w/Tips, Fiberglass Handles Nonsparking Tips for Nupla Soft-Face Hammers Extra Hard : 
Polymer over Composite Tip Super Soft | 2in Plastic — Yellow Proto 4R422 
30 oz Din = Nupla AGFZ7 " A Vinyl Gray Nupla 4GGAG Im for Vaughan Soft-Face Hammers 
т T ейішп 0 
Quick-Change Hammers, Fiberglass Handles iain Vinyl Red Nupa 4GGAS 1%п Plastic Бей Vaughan 24533 
Without Tips 1 in Nylon Cream  Nupla 466С1 Tin Plastic Red Vaughan 24530 
6.0 oz. 1 Screw-In Nupla 2LMY1 Tough Hard 
9.0 02. 1 Screw-In Nupla 6D050 37,257 қ 1%іп Plastic Yellow — Vaughan 24А532 
16.0 02. 1% Screw-In Nupla ЗМ069 in Vinyl беп Nupla 40049 iin Plastic — Yellow — Vaughan — 2A528 
20.0 oz. 1% Screw-In Nupla 2LMX9 Hard. Tips for Vaughan Split-Head Hammers 
24.0 oz. 2 Screw-In Nupla 2LMX8 ! й ШЕР Nylon Black Мира 146662 Soft -—— рп 
т xtra Har in awhide ^ Natura aughan 
36.0 oz. 2 Screw-In Nupla SMD70 1 іп Nylon Yellow Nupla 46GC3 2 in Rawhide ^ Natural Vaughan 40855 
40.0 oz. 2% Screw-In Nupla 3MD68 B L1 T 
64.0 oz. 3 Screw-In Nupla 5LV15 rass 1%in Rawhide Машта! Vaughan ^ 4GB54 
960 3 S І N SLV16 1 іп Brass Brown Nupla 46GC4 їйїп Rawhide Natural Vaughan 6CLU3 
20.0 OZ. ЭСГЕ пра Tips for Nupla Soft-Face Hammers {ain Rawhide Natural Vaughan 66102 
Quick-Change Hammer Set w/4 Tips, Fiberglass Handles oft Medium 
Extra-Hard/Hard/Medium/Soft 17 іп Vinyl Brown Nupla 6D052 2% in Nylon Clear — Vaughan —— 4GB62 
Extra-Hard/ Medium 2in Nylon Clear — Vaughan ^ 4GB61 
16.0 oz. 1% Hard/Medium/ Nupla 1TMZ2 3in Vinyl Red Nupla 5LT98 Tin Nylon Clear — Vaughan 4GB60 
Soft Medium Hard Tin Nylon White — Vaughan 60105 
Simplex Mallets w/Tips, Wood Handle 3in Nylon Cream Nupla 5LT99 1 in Nylon White ^ Vaughan — 6CLU4 
Plastic, Rubber Tip Pedum т —Red —Nupra “ЗА п — ——— 
1 M П i 2 4 
27) 2. Мейшт/Нагі Halder Simplex 32114 2^in Муюп Cream  Nupla — 3MD65 2in Plastic White Vaughan 4GB58 
3 Ve Ib 238 Medium/Hard Halder Simplex 37115 21 КУ ¢ N 4117 13i Plasti Whi V 146857 
12 02 iV  Medium/Hard Halder Simplex 32112 m Kon span ___ шра ^n КЕК ite Vaughan 
Soft-Face Н ins, Hickory Handi 1 іп Vinyl Red Nupla 6D051 Tin Plastic White ^ Vaughan 601/7 
oft-Face Hammers w/Tips, Hickory Handles Tin Nylon Cream Мира 44114 11 in Plastic White Vaughan — 6CLU6 
Nylon Tip Tin Vinyl Red Nupla 6D053 Replacement Tips for Halder® Simplex Mallets 
6.0 oz. 1 Soft/Hard Vaughan 2A528 Tin Nylon Cream Nupla 6D056 Medium 
12.0 oz. 1% Soft/Hard Vaughan 2A531 Tough 2 5 in Rubber Black Halder Simplex 3ZLL9 
Plastic Tip 3in Vinyl Green Nupla 5LV01 2in Rubber ^ Black Halder Simplex 3ZLL8 
8.0 oz. 195 Tough STANLEY 6R352 2% іп ҮШТІ Green up а EL ia in Rubber Black Halder Simplex 3ZLL6 
- ins, Fi in inyl reen upla ar 
SOs ace] Hanan ere Ее a lassi Маш ES tin — Vinyl — Green Мира — 4А113 2% in Plastic Бей Halder Simplex 32144 
10 02 {| Medium/Hard Proto 4R439 A н Н : T 
n Tin Vinyl Green Nupla 6D054 2% in Nylon White Halder Simplex 3ZLN8 
12.0 oz. 1% Medium/Hard Proto 4R441 Hard 2%] Soft Metal Silver Halder Si 37LP3 
32.0 02. 2 Мейішт/Нагі Proto 48446 an in cetus Re Heo sore 
а = - 3 in Nylon Black Nupla 51797 2 in Plastic Red Halder Simplex 3ZLN3 
Soft-Face Hammer w/Tips, Steel Handle w/Vinyl Grip 2 Vin Nylon Black Nupla  3МП63 2in Nylon ^ White Halder Simplex 3ZLN7 
Rubber Tip 2 in Nylon Black Nupla 4118 2in Soft Metal Silver Halder Simplex 3ZLP2 
16.0 oz. 1% Soft/Hard Westward 4YR68 Tin Nylon Black Nupla 48115 Tsin Nylon White Halder Simplex 3ZLN6 
Split-Head Hammers w/Tips, Hickory Handles 1 іп Nylon Black Nupla 6D055 1 віп  SoftMetal Silver Halder Simplex 3ZLP1 
20 oz. i i in Hardened Steel Silver upla Ac in ylon ite Halder Simplex 
16.0 02 1n Medium Vaughan GCLUO Twin Nylon Yellow Nupla 2LMX6 1 еіп  SoftMetal Silver Halder Simplex 3ZLN9 
24.0 oz. 15 Medium Vaughan 6CLU1 D а 2 
48.0 oz. 1% Medium Vaughan 46846 1 72 іп Hardened Steel Silver Nupla 3MD61 Replacement Tips for Halder® Supercraft Mallets 
: Tin Nylon Yellow Nupla 2LMX5 34 i ; Halder 
64.0 oz. 2 Medium Vaughan 4GB47 Tips for Proto Soft-Face Hammers 2%in Nylon White supercratt_ 3213 
112.0 oz. 234 Medium Vaughan 4GB48 Medium = : alder 
2 in Plastic Cream Proto 4R425 2in Nylon White Supercraft 3ZLT2 
2in Rubber Red Proto 16W836 


Indestructible Handle Hammers (WESTWARD 


All handles are rubber molded over spring steel bars. Non-sparking tools feature a copper head, all others 
heads are carbon steel. 


Head Overall Item Head Overall Item Head Overall Item 
Weight Face Dia. Length No. Weight Face Dia. Length No. Weight Face Dia. Length No. 
22XP69 Cross Pein Hammers Sledge Hammer 8 Ib 2in  36in 22ХР69 
2101р 1%in 16 in 242039 12 Ib 2^ in 30 in 247035 10 Ib 2in 30 in 242034 
31010 1%1ІпП 16 іп 247040 1216 2^ in 30 in 22XP78 10 Ib 2in 30 in 22XP77 
Double Face Sledge Hammers 12 Ib 2 Ain 36 in 22XP71 10 Ib 2in 36 in 22XP70 
3 lb 1%in 12іп 39CF11 Standard Sledge Hammers 14lb = 2%in 30іп 242036 
410 2in 12in 39CF13 бІр 13іп 16 in 447052 14 Ib 2 in 36 in 22XP72 
8 lb 2in 16 in 39CF14 610 1%in  24in 247030 Steel Drilling Hammers 
Non-Sparking Engineering Hammers 610 1%in 30іп 242031 310 1%іп 12іп 22ХР73 
410 2 іп 12 іп 247029 6 Ib 1% in 30 in 22XP75 310 1% in 16 in 39CF10 
Non-Sparking Sledge Hammers 810 2in 24 in 242032 410 1%in 12іп 22XP74 
8 lb 2%in 24іп 242037 810 2in 30 in 242033 Steel Engineering Hammers 
242026 14b ^ 3in  30in 247038 8 Ib 2in X 30in 22ХР76 3ib 1%іп  12in 247026 
410 1 іп 12 in 242027 
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HAND TOOLS 
Magnets 


Sintered 
Neodymium Disc 


* - Сеғатіс 
Disc and Ring Magnets Ring 
Max. Max. 
Pull ltem Pkg. Pull ltem Pkg. 
(Ib.)* — Dia. — Thickness No. Qty. (Ib.)* Ша. — Thickness No. Qty. 
Sintered Neodymium Disc Grade 42 Neodymium Ring 
2.6 She in 0.118 in 2VAE3 10 22.6 1in 0.25 in 10E805 1 
2.6 36 in 0.1 in 2VAE7 1 Sintered Neodymium Iron Boron Disc 
2.9 ‘ein 0.118 in 2VAE4 1 0.6 Yin 0.125 in 6YA37 1 
4 Wein 0.118 in 2VAK5 6 14 Vain 0.1 in 6YA45 1 
46 Pein 0.118 in 2VAE5 1 2.5 Yin 0.197 in 6YM3 5 
49 “іп 0.25 in 2VAFA 1 3 Vain 0.125in  6YA33 1 
4.9 Yin 0.125 in 2VAE9 1 5 36 in 0.15 in 6YM5 5 
5 36 in 0.2 in 2VAF3 1 73 vein 0.187 in 6YM1 1 
72 ain 0.118 in 2VAEG 1 97 Yin 0.25 in 6YA39 1 
109 in 0.187in 2МАЕ8 1 15 Ain 0.375in бҮМ7 1 
14.5 lin 0.187 in 2VAF1 1 Sintered Samarium Cobalt Disc 
227 (іп 0.25 in 2VAF2 1 0 Yin 0.125 in 6YA21 1 
Erste 35 Neodymium Disc w/Adhesive 1 V4 in 0.1 іп 6YA25 1 
Yin 0.063in 10Е731 10 28 “in 0.1in 6YA29 1 
1 Yin 0.063 in 10E732 10 4 Win 0.187 in 6YA23 1 
1 YA in 0.063in 10Е762 12 5 Ў іп 0.187 in 6YA31 1 
1.8 36 in 0.063in 10Е733 10 Ceramic 5 Ring 
18 Bin 0.063in 10Е734 10 Д iXin 0.25 in 10Е784 2 
1.8 36 in 0.063 in 10E763 12 44 2%%4іп 0.331 in 10E795 1 
25 Yin 0.063 in 10E735 10 98 4% 64in 0.406 іп 10E797 1 
2.5 Yin 0.063 in 10E736 10 13 1%in 04187іп 10E794 1 
2.5 Yin 0.063 іп 10Е764 8 Ceramic 8 Ring 
3.3 Эд in 0.063 in 10E737 10 04 tsin 0.125 in 10E783 6 
3.3 Ain 0.063in 10Е738 10 Ceramic 8 Block 
3.3 % in 0.063 in 10E765 6 0.5 Yin 0.187 in 10E780 40 
Grade 35 Neodymium Ring Ceramic 8 Disc 
1.8 36 in 0.625 in 10E760 12 0.8 3A in 0.197 in 10E781 51 
7.3 3A in 0.125 in 10E761 3 
Ceramic Clip 
Magnets 
Dia. Item 


Description (in.) No. 
C-Clip, Chrome 


Clip 2.085  3DYA 
Channel Clip 2.035 30/79 
Belt Clip 2in —3DXZ7 
Chrome-Plated 1 3DXY4 — 
prorated 1 2005 зрүдя 
Ceramic Channel Magnets 
Each magnet will lift, suspend, hold, and retrieve 
metal objects up to 100 times its own weight. 
Max. Pull Overall Overall Hole Item - 


(Ib.)* — Length — Width Thickness Dia. No. H 
3 % Жіп 0.25in Жіп 3DYC5 } 
5 {in 7$ in 0.25 in Y&in  3DYC8 м 
7 Tin іп 025п Ип 30ҮСЗ ! | 
7 Tin 7 іп 0.25 іп Yin 3DYCA ** 
22 3in Aoin 0.25 in — 3DYA7 3DYC3 
22 3 in Jo in 025in %in  3DYA8 t 
25 244іп 1*«in  0.in “ein 3DYCi 
25 8 in {resin 05іп Yein  3DYC2 
T Includes 34-24 nut. ** Pk. of 2. 
Ceramic Latch 
Magnets 
Max. Pull Overall Overall Hole Item 
(10.)* — Length — Width Thickness Dia. No. 
Bipolar i in Plastic w/Latch Plate 
50 4.2" 0.94" 1.13" — ЗПҮРІ 
Bipolar in Steel w/2 Holes 
ЕЕЕ ЕЕГ 
5 $n 4 in .062 in 4 in 
Zinc-Plated 3DYF1 
12 Tin Wein 0.312in еіп 3DYC7 


Ceramic Handle Magnets 


Max. Lifting Item 

Capacity* L W H No. 
50 Ib 2in Ain Тіп 3DYD6 
100 Ib 4in Ain in 3DYD7 
100 Ib 5in (in 17/40іп 38HY86 


150 Ib Бі. 2in Тіп 
225 Ib Бііп 2in 2іп 


3DYD8 


3DYD9 3DYD8 


7 6YA66 


6XY89 


Round Base Magnets 


Max. 
Pull Hole Item 
Material (Ib.)* Ша. Thickness Dia. Мо. 
білгім Pet Е 0.313іп %«іп 6XY93 
nico 5 7 ^ in .313 іп %a in 
Alnico 5 11 Vin 0.343 in Ув їп 6Х/45 a 
Alnico 5 29 10і (0Ліп esin 6XY97 
Round Base 
Neodymium 22 1 йіп 0.188in іп 10E851 
Neodymium 105 2Y»in 0.313 іп “in 10E852 
Neodymium 160 2%in 0.375in in 10E853 
Lifting and Retrieving 
Ceramic 11 1¥%in 0.187in Yin 10E773 
Ceramic 200 4%oin 0.5іп in 10Е725 
Encased Work Holding 
Ceramic 11 {sin 0.187in іп 10Е850 
Frezan Roung Basa 
nthetic Rubber, à i 
Strontium Ferrite 4 1.217 ӨЛІП; == 9DXXG | 
Ceramic 16  177&in 0.283in Увіп 3DXX8 А 
Ceramic Ferrite 16 1%in 0.283in %e in 6XY85 vi 
Ceramic Ferrite 25 2in 0.315іп біп 6XY87 | | 
Ceramic 25 2in 0.375іп біп 80065 i / 
Neodymium 48 1%іп 0.265in Yin 30ХХ9 WP 
Ceramic Ferrite 65 2 a in 0.375 in Va in 6XY89 ——— 
SIEUT Ferrite 95 3 %in 0.425 in ріп 6ХҮ91 3DXY2 
Ceramic 12 170і 0.3in 1іп 3DXX7 
Max. 
Pull Item 
Description (Ib.)* Dia. Thickness Мо. 
Eyeholt 
Ceramic 25 2in ain 3DYA2 
Ceramic Ferrite in Steel Cup 95 320in “in  6YA66 
Neodymium 90 2in Wain 3DYA3 
Threaded Post 
Ceramic 95 320in Yin  2VAF8 
Ceramic, w/3 Nuts 35 2.03in Yin  3DYA4 
Ceramic, w/3 Nuts 65 2.65in “in  3DYA6 
Neodymium, w/3 Nuts 90 2.03in Yin  3DYAS 
Plain Post 
Ceramic, White 14 125in Yin  3DXZ1 
Hook 
Ceramic, White 9 100і “in 3DXY6 
Ceramic, White PK. of 2 9 100і Яіп 3DXY7 
Ceramic, White 14 125in iin 3DXY8 
Ceramic, White Pk. of 2 14 125in Yin  3DXY9 
Ceramic, White 26 1%in Ип  3DXZ5 
Ceramic, White 55 2%in Yin  3DXZ6 
Ceramic, Chrome 65 2.63in “іп  3DXZ2 
Ceramic Ferrite in Steel Cup, Chrome 20 204in “in  6YA67 
Ceramic, Reversible Hook 25 225in  — 10E727 
Neodymium, White 61 1%in Ип 3DXZ4 
Neodymium, Chrome 40 142in in 3DXY3 
Neodymium, Swivel Hook 65 1.50in “in 10Е831 
Ring 
Neodymium, Carabiner 45 132in “Yin 3DXY2 
Neodymium Key Ring = — — . S3DXYi 


| 


SS 
Magnetic Latch Sets 


Designed for use as door latches for cabinets, display cases, or other closures. 


per 


2VAG1 


Max. Dia. Thickness Item 
Pull (Ib.)* (in.) (in.) No. 
Ring Sets н 7 1 

Ring 0.740 Outer x 0.375 Inner, ing 0.105, Cup 0.281, 
23 Cup and Strike Plate 0.875 Strike Plate 0.156 2VAG2 
Ring 1.000 Outer x 0.500 Inner, Ring 0.110, Cup 0.270, 
30 Cup and Strike Plate 1.130 Strike Plate 0.150 2VAG3 
Disc Sets 
6 Disc 0.360, Cup and Strike Plate 0.500 0180 0.078, Cup 0250. 2VAF9 
46 Disc 0.490, Cup and Strike Plate 0.625 Disc 0.105, Cup 0.094, 2VAG1 


Strike Plate 0.0250 


Alnico Horseshoe Magnets 


Max. Overall Overall Hole Item 
Pull (Ib.)* Length Width Thickness — Dia. No. 

2 1in 1¥%in  0.339in — 6XY47 

10 ain X Yin  0.8in іп 6XY53 

22 {in 1 віп {in 1%4 in 6XY57 

30 Tsin 1%in 1.18in іп 6XY59 

32 ee in PET in 1812 in pe ET 

^s in ^s in in ^i in 

50. Wein Зп 25in Yin 6ХҮБ1 6XY53 
70 171 27011 19in Tis in 6XY55 


* Pull strength or max. pull (Ib.) is measured under ideal situations in a controlled environment. Results will vary with differences in surface, texture, thickness, and temperature variations. 
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Flexible Magnetic 
Strips and Sheets 


Holding Magnets 


Max. Item 
Pull (Ib.)* L w No. Max. Hole Item 
Outdoor Adhesive оп Nonmagnetic Side Pull(Ib.)* Ша. Thickness Dia. No. 
Strips - Alnico 5 Round 
6YA17 13 100 Tin 2/47 аша, 4 3i in 05in  2/iin  6XY65 
18 100 ft 1 іп 2VAJ8 53 n TM 7а іп дА 
26 100 2in 2VAJ9 Ceramic Round ain 75 in 3e In 
39 100 Sin  2УАКІ w/Knob 18.5 Tin " 0.875 in Yin 6xY71 
Plain Surface, No Adhesive or Vinyl бөліс Rose wikia — ЭТИБ 
il 16 li ште 
в —— ан 25 “іп —0315in — = 3DXW7 
13-100 Tin 10E824 5 жп Пп - Жм 
13 100% Tin 10E825 " 95 3'v& in 0.425іп — 3DXW9 
i ax. 
Ед 1001 Zin 2VAHG Pull Overall Overall | Hole Item 
85 10f 24% in 10Е809 (Ib.)*_ Length Width Thickness — Dia. No. 
145 10 243&in ^ 10E812 Ceramic Magnet, Vinyl Handle Rectangular w/Knob 
10E806 White Vinyl Б Ceramic Tool 45 2%іп 3in  0.585in  — 3DXX5 
ios Nanme 21. Holdi 2 Ceramic Rectangular w/Knoh 
Strips __ LE NT 15 1%іп 1%in Q65in  —  3DXX2 
Max Item 13 100 ft Tin 2VAH7 40 2%in 1%in 0.56їп — 3DXX4 
Pull (Ib. y L “ No 136 200 Fin 2VAJi Ceramic Tool Holding w/2 Screws 
г P SI - д + 20 13in 1%in — ya" 3DYE5 
Indoor Adhesive on Nonmagnetic Side 24 100 ft 2in 2VAH8 а - 20 i8in 17 = VE 3DYE6 
Suis mM zi avai? ma 200 ft 4 in 2VAJ2 20 24in 1 Yin — DA 3DYE4 
^ in ее А 4 а i 
6 100 Win бҮА19 85 108  24%in 10E806 C ны БЕЛІНЕ uon w зин 
12 100 ft Tin 2VAJ3 85 25 24% in 10E807 бөгеті ШЕ О TH weno T5 ТТА ЕЕГ ГЕЈ 
12 108 tin 6ХҮ43 85 50ft 24%іп  10E808 Ceramic Work 85 Sui 1.3338 27i 3DYD2 
12 100 ft 1in 6XY45 145 101 24 % in 10E810 Holding w/2 Holes 120 37&in TA 1 375in ип  3DYD3 
18 100 ft 1 in 2VAJA 145 25 24 % in 10E811 250 БУЙ] 1%] 21951 mi 3DYD4 
24 10 ft 2in 6YAG4 Magnet-to-Magnet Kits an СЕЕ ЗШ n 
24 100 ft 2in 2VAJ5 Strips 
24 100 ft 2in 6YA65 6 100 ft Vb in 10E827 
39 


100 ft 3in 2VAJ6 13 100 Tin 10E826 * - Alnico 5 Bar 


Rod, Bar, Block, and 
Sphere Magnets 


Magnet Assemblies 
Max. 
= See Grainger.com for Pull . Overall Overall | Item Pkg. 
included hardware Жж ДЫ 5 ga Length Width Thickness Мо. Qty. 
Max. liom 04 -- 3Зі “ші 0593in 6XY75 2 
МЕН el (Ib.)* Thickness Dia. No. Neodymium Block Ceramic 5 Block | і 4 
Alnico Magnet Assemblies 1 — lin Ain 02in 1080791 1 
14-20 Thread 10E799 3 — 1йш Ип  0.25in 10Е799 1 
5 0.625 in TA in 6XY77 0.6 = Yin Yin  0.187in 10Е774 8 
10 0.75 in 18A; in 6XY79 I 2.8 — 1%in %in 0.375in 10Е778 2 
18 Tin 1 Ve in 6XY81 “. 32 -- 1Ййіп іп 0.393in  10E790 1 
) 35 1.187 in 1%іп 6XY83 Grade 8 Ceramic Latch 
\ Shielded, Brass Cup 381 — 1 Yin ‘Ain 0.375in 2WAL2 2 
0.14 0.5 in Vain 10E848 Ceramic 8 Block | - і 
0.225 0.5 in % іп 10Е849 10.6 -- біп 2in 0.5 in 10E788 1 
Neodymium Magnet Assemblies i5 - Sin 4in 058п  10E789 1 
Shielded, Brass 30 — 6in 4 in 1in 10E792 1 
15 0.5 in YA in 10E836 Grade 35 Neodymium Block 
i Vi А 43.9 — 1in lin 0.5 in 10E799 1 
—— (i fin — 10832 Neodymium 439  — ріп п 0.5in  10E803 1 
2VAF7 07 05in 3A in 10E840 Sphere Grade 35 Neodymium Spher 
145 Tin Зіп 10E841 10Е787 123 Яп — - — 106787 1 
Overall Overall Hole Item [l 
Max. Pull (Ib.)* Length Width Thickness Dia. No. 
Ceramic Magnet Assemblies 
Tool Holders 
480 24in 1in 155in Ya" 2VAF5 . 
Lifting/Retrieving 
40 2in 2in 0.6 in Ya in 10E861 iosi j Magnetic Pouches 
100 2in 2in — Vin 6YA69 T 
100 6in 3^ in — іп 6YA68 | 5 and Holders 
150 5 in 2in 2in 34-20 2VAF6 o 22 ет Item Pkg. 
225 5in 2in 2in 7-20 2VAF7 H Ww No. Qty. 
Latch = = Label Holders 
22 1in 2in 0.5 in JA in 10E829 1" 1in 10E822 100 
Item 2" 2in 10E823 100 
Description No. Item Pkg. Business Card Magnets 
Accessories H w No. aty. 3%" 2in 10E854 25 
Magnetic Clip Magnetic Pouches 3w 2in 10E855 50 
Red, 3 ^ in 10E857 6 Yin 4% in 10E816 1 3%" 2in 10E856 100 
Magnetic Cup Caddy 6 Yin 6%in 10Е817 1 L ТТІ Item Pkg. 
Black, 3 14 in’ Dia. 10E749 12in ^ 9/іп 10E818 1 (in.) (in.) No. йу. 
Red, 3 М in" Dia. 10E750 Magnetic Document Holder Data Card Holders 
Magnetic Parts Trays 8 V» in 11 in 10E819 1 6 0.95 2VAK2 25 
Stainless Steel, 172? Hx 6 In D 10E751 Magnetic Photo Pockets 6 1.83 2VAK3 25 
Stainless Steel, 5% L x 97 W x 1⁄2 H 10E752 4in біп 10Е821 2 2VAK4 25 
* Pull strength or max. pull (Ib.) is measured under ideal situations in a controlled environment. Results will vary with differences in surface, texture, thickness, and temperature variations. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Vises 
Итил PALMGREN RIDGID 
Combination Vises 


a Replacement jaws and magnetic caps are available on Grainger.com 


= All have serrated jaw face, except 61KD23 is knurled and 29YW78 is smooth 
These vises combine the features of bench vises and pipe vises to securely clamp straight workpieces 


and irregular-shaped workpieces, as well as round tubing and pipe. 


Jaw Max. Throat Pipe Jaw High Swivel Item 
Шр Opening Depth Base Type Included Pipe Capacity Reversible Visibility Angle ^ Brand No. 
Light Duty - 
20, 000 psi Body Casting Tensile Strength 
5in 5in 2/5 in Swive No = No 360° . Wilton 29ҮМ07 
біп біп Зіп Swive No — No 360° Wilton — 29YV61 
‘Standard Duty 
30,000 psi Зо Casting Tensile 5) Strength 
Qin 2n A in Swive No = 0 No 45% Wilton 5LK54 
3 in 3in xd Yes 36 in o No 360° Wilton 29YW78 
3%in 3%in 2 in Swivel Yes % іп to 1316 in 0 No 360° Westward 10D702 
4in 2in 2 in Swivel No — 0 No 45% . Wilton 3 
4in 4in 2% in Swive Yes — 0 No 120° . Wilton 29YW53 
4in 4 in 2% in Swivel Yes Va into 1 іп 0 No Westward 4YR98 
4in 4in 23 in Swivel Yes іп to 2 in 0 No 360° . Wilton 24М/174 
4in 4%in  3/ein  Swive Yes Vinto Zin 0 No 360^ Wilton 22414 
4in 4%in  3/ein Swivel Yes Yin to 2 in 0 No 360° Westward 100708 
4% in 4 in 2V» in Swivel Yes Yin to 1% in 0 No 180? Westward 100710 
4% in 4 in 2% in Swivel Yes Уб in to 1% in 0 No 360° Wilton — 55EN82 
5in 5 in 2% in Swivel Yes Ye in to 1% in 0 No 360? Westward 4ҮР27 
5 in 5 in 3 in Swive Yes % іп to 2% in 0 No 360° Wilton — 24W175 
5 in 5Win Зуп Swivel Yes YA into 2% in 0 Yes 360° .— Wilton 5LJ84 
5in 5 Yin 3%іп Swivel Yes 4 in to 2% in 0 No 360° . Wilton 22346 
in 4 in Ain wivel es & in to 2% in 0 0 estwar 
5% in 5 in 2% in Swive Yes іп to 2% in 0 No 360° Wilton — 55FF51 
5% in 5in 3% in Swive Yes Y4 in to 2 in 0 No 360° Wilton 55ЕМ83 
Shin 5n 3Ain Swivel Yes TJA in to 3 in No No 360° Westward 10D711 
5% in 6% in 3% in Swivel Yes Veto 2% in Yes No 360° Wilton 55FF50 
біп 5%in 4%in Swivel Yes И in to 3% in 0 No 360° Wilton ТАТНА 
біп 5% in 4% in Swivel Yes YA in to 3% in 0 Yes 360° Wilton 51.785 
біп біп 3% іп Swivel Yes іп to 2% in No No 360° Wilton 241/176 
6% in 5%in 3sin Swivel No Ув in to 2% in No Yes 1809 Wilton 54Т007 
61^ in 6in 4in Swive Yes Y4 into 2 in 0 No 360° Wilton  55FE57 
675 in 6in 4% in Swive Yes TA in to 3% in 0 No 360° Wilton 55ЕМ84 
6%in 7%in 4in Swivel Yes Yin to 3 in es No 360° Wilton 55FF53 
8 in 8 in 3% in Swivel Yes 36 in to 3 in 0 No 360° Westward X 6RA23 
8 in 8 in 4in Swive Yes 34 in to 3 in 0 No 360° Wilton 24М/177 
8in бип  4VWin Swive Yes 36 in to 4 in 0 Хо 360° Wilton 55ҒҒ52 
8 in 8 йіп  4%in Swivel Yes 36 in to 2% in No 360° Westward 100709 
8in бип  4%in Swivel Yes Yi in to 3% in No 360° . Wilton ^ 6YA70 
gin Jain 431 Swivel Yes 36 into 4 in No 360° Wilton 
45,000 psi Body Casting Tensile Strength 
6in 6in 3in Сар Yes Veto 3% in No Yes — Westward 547/75 
y 24W175 
‘Heavy Duty 
60. 000 si вой Casting Tensile Strength 
Sin 5 in 1% іп Swive Yes Vain to 3 in N No 360° Wilton 498Х10 
6% in 6in 4Asin Swivel Yes Yin to 4 in No 360° Wilton 498X11 
8in 8 Ain 40 in Swivel Yes % into 4 in No 360° Wilton — 498X12 
10in 12 in 5% in Swive Yes Yin to 5 in No 360° Wilton 498X13 
3% in Sin 40 in Swivel Yes YA in to 21^ in No 360° Wilton 498Х14 
4Уіп 3%іп 3%Фіп Swivel Yes Yi in to 2% in No 360° Wilton 638H22 
4% in Тіп 4% in Swivel Yes У in to 3% in No 360° Wilton 498X15 
5in 5in 3% in Stationary No YA into 3 in No — Westward  3FDJ1 
5in біп Зу in Swivel Yes Yin to 2% іп No 360° Palmgren 190152 
5in 7 іп  5%in Swivel Yes V in to 4% in No 360° Wilton 498X16 
5%in 5%in  3%in Swivel Yes Yin to 3 in No 360° Westward 10D712 
515 in 5in 4% in Swivel Yes 38 in to 3% in No 360° Wilton 638Н23 
6in 6 in 3 in Swive Yes Tinto 2% in No 360° Westward 3FDG9 
6in 6 in 3in Swivel Yes 1into?2 in No 360? Westward 100695 
6in Тіп 3% in Swivel Yes Va in to 3% in No 360? Palmgren 190153 
6in 10 in 6% in Swivel Yes Vain to біп No 360° Wilton 498Х17 
6% in 6 in 5 in Swive Yes ¥% in to 4 in No 360° Wilton 638Н24 
Tin 8 in 3 in Swivel Yes Tinto2 in No 360° Westward 100694 
8in 6 іп 3%in Swivel Yes Жіп to 3% in No 360° Wilton 638H21 
“65,000 psi Body Casting Tensile Strength 
5%2in 5%in 3% in Шатр n Yes 3610 3 ^ in No 360? Palmgren 61KD23 
75,000 psi Body Casting Tensile Strength 
4v in біп 1 іп Swive Yes ¥% in to 3 in No No 360^ Ridgid ЗАҒР5 
4% in 6 in 3 in Swive Yes ¥% in to 3 in 0 No 360° Ridgid —4WN27 
5in Тіп 3% in Swive Yes Ye in to 3⁄2 іп o No 360° Ridgid —4WN28 
5in 8 in 3% in Swivel Yes Ye in to 3⁄2 in No No 360° Ridgid ЗАҒРб 
6in 6in 4in Swivel Yes Y2 into 4 in No No 360? Ridgid 4М/М29 
*Deep Throat 
Machinist's Vises 


= Body casting tensile strength: 60,000 psi 

= Replacement jaws and magnetic caps are available on Grainger.com 

Designed for cutting and welding parts or shaping materials, these vises feature replace- 
able steel serrated jaws, extra large bodies, larger throat openings, anvils, 360? swivel 
jaws, and swivel bases. 


Item 
Jaw Width Max. Opening Throat Depth No. 
3in 4 3A in 2% in 498X18 
in in ^ in 
біп 10 in 5 іп 498X21 
Bin 12in 5 1s in 498X22 498X22 
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WESTWARD 


Light-Duty Multi-Angle Vise 
= Body casting tensile strength: 22,000 psi 
= Replacement jaws and magnetic caps are available on Grainger.com 


Allow positioning in 3 planes: you can tilt, turn, and rotate your workpieces with the simple turn of a handle. 
Applications include electronics and wood carving. Feature vacuum base and 360° swivel rotation. 


Item 
Jaw Width Max. Opening Throat Depth Construction No. 
2% in 2% in 1% in Aluminum Alloy 3FDH8 


Standard-Duty Multijaw Rotating Vises 


= Body casting tensile strength: 30,000 psi Jaws rotate 360° degrees for clamping at any 


= Replacement jaws and magnetic angle and are equipped with replaceable jaws 
caps are available on Grainger.com for a variety of applications. Swivel base. 
Item 
Jaw Width Max. Opening Throat Depth Deep Throat Ріре Capacity Brand No. 
5in 4in Зз in No Ya in to 3% in Palmgren 19D159 


10D729 5 in 5 Ye in 3 Main No Vin to 2 in Westward | 100729 


ША wiswano 
Standard-Duty Portable Vises 


= Body casting tensile strength: 30,000 psi 

= Replacement jaws and magnetic caps are available on Grainger.com 

Clamp directly onto the work bench. These vises are ideal for very light-duty work with smaller workpieces. 
They can be positioned vertically and horizontally and can be removed after use to save valuable space or 
transport to another work location. 


Jaw Max. Throat Pipe Jaw Item 
Width Opening Depth Base Type Included Pipe Capacity Swivel Angle Jaw Face Brand No. 
10D698 2WVin 2%in 1%in Clamp-On Swivel No = 45° Serrated Wilton 5LK42 
2%in 2%in 1%in Clamp-On Stationary Yes ye in to 1%6 in — Serrated Westward 100698 
3in 2%in 2%іп  Clamp-On Stationary Yes 36 in 360 ° Smooth Wilton 6YA71 
3in 3in Clamp-On Swivel Yes 36 in 360? Smooth Wilton 29YW78 
4 in 2 іп 2іп Clamp-On Swivel Yes — 45? Serrated Wilton 5LK41 


Wisrwarp КАР, А 
Woodworking Vises 


= Replacement jaws and magnetic caps are available on Grainger.com 

Large jaws distribute pressure while securely clamping wood workpieces. The design allows for clamping 
both horizontally and vertically. Models with smooth jaws help to prevent marring. Ideal for general wood- 
work and carpentry. 


Item 
Jaw Width Мах. Opening Throat Depth Base Type Swivel Angle Jaw Face Brand No. 
Light Duty 
Тіп 7 “іп Зіп Stationary — Smooth Westward 10D722 
9in 10 in 4in Stationary — Smooth Westward 10D723 
10 “іп 12 in 4in Stationary — Smooth Westward 10D724 
Standard Duty и Б 
6 іп 4 іп Зіп Stationary 360? Smooth Wilton 240987 
Тіп 10 in 4in Stationary — Serrated Wilton 4LT73 
10 in 13 in 4in Stationary — Serrated Wilton 41D418 


ATV All Terrain Vise 


Lightweight all-terrain vise is designed for easy transport with an integrated carrying handle. Fits a standard 
2-in. hitch (hitch pin included). Innovative mounting bracket allows you to mount the vise to a bench or 
trailer for greater versatility. The innovative 360? locking handle secures the handle while driving or reposi- 
tions it while working. Set screws provide a tight fit in the hitch and reduce vibration while driving. Jaws 
include a V-groove for vertical clamping of round objects. Pipe jaws clamp objects up to 3 in. 


Item 
Jaw Width Max. Opening Throat Depth Pipe Cap. No. 
5 біп 5 34 to 3" 49XF29 
6 5 34 in 5" ¥4" to 3" 20PD96 
20PD96 6 6in 5 34' to 3" 49XF30 
Additional Mounting Bracket, Ductile Iron 20PD97 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Bar, Parallel & Pipe Clamps 


PANAMVISE’ ІІ 
Multi-Angle Vises IRWIN. ESSE 
i ; QUICKGRIP 
These vises are designed around 52LA96 
interchangeable bases, base Bar Clamps 
mounts, and heads. Available as 
preselected combinations or as a and Spreaders 
combination you custom make for IRWIN 1-HANDED BAR BESSEY CLUTCH-STYLE BAR CLAMPS 
ит А ШЕ pus CLAMPS/SPREADERS 2-pc. clutch plates and nickel-plated 
еш (360°) ай from asin le knob Manufactured with high-tension serrated rail with ergonomic wood 
9 ` м ЕТІН Е " l-beams and high-tech resin. Quick- — handle help enable clamping in tight 
Description Jaw Width Opening Depth Pipe Capacity Model No. | change screw to maneuver from spaces. Powder-coated ductile cast-iron 
мна Соар Head, Base & rm NUM = МЕННІҢ ШШЕ o i clamp to spreader. Large, removable jaws have nonmarring pads. Double- 
San Dind ПА m Sm Tinto? it 301 3249 resin pads. Quick-release trigger. un IR 3-point clamping 
acuum base ? ln 4 In In in to 2 in or extra stability. 
Vacuum Base Jr. im 27/5 2i 2%1п 209 40N526 | BESSEY 1-HANDED BAR Ы 
Wide Opening Jaw 6 in бї 15%in Фіпі03%іп 396 3KZK6 | CLAMPS/SPREADERS BESSEY GSM SERIES BAR 
elf-Centering Wide i i i i к : 
Opening Jaw” lin 9%in 1%sin Тіп 350 40N553 | Turn a dial to change function CLAMP SET 442L53 
Fectronics Work ЧАШ Бе Yin ein ate in = 221 Ge. | from clamping to spreading. Clamps have 2660-Ib. nominal change 
Mfr. Item Large, flat clamping jaws have soft pressure. Set includes 2 of Mfr. GSM20, 
Panavise Buses pescrintion m H w Model No. pads. Squeeze-molded handle for 2 of Mfr. GSM30, and 2 of Mfr. GSM40. 
Swivel Ваѕе 3%in 5 in 300 40N528 | Clamping/spreading. 
Зиа Base, Heavy-Duty ERIT in 232 іп ШП LH Throat Spreading Mfr. Item 
wivel Vacuum Base in in 5 А j Ы > 
Weighted Base Mount 1% in 7% ІП 308 40533 1 карй) oe Range (in.) Brand Model No. 
атр-Оп Base Mount in in 5 5 
Tray Base Mount Vim — 875i — 312 400536 4 Үйіп Теп 4108 Irwin Quick-Grip 196476 521А99 
Magnetic Base Mount TAs in 5 in 335 40N547 6in 2 ‘cin = rwin Quick-Grip 1964743 521603 
Vise Head, Wide Opening 5 vein T%in 366 40N558 6in 3 Жіп 3109 Bessey DUO16-8 6XE59 
Vise Head, Self-Centering Extra Wide Opening 5 Yin 1 Ae in 376 408560 біп 3 %in 67^ to 13% Bessey EZS15-8 190743 
Fixturing Head = E 337 40N548 біп 3 іп 7/1013% Irwin Quick-Grip 1964717 52LA94 
Dew Duty Fixturing Head === = 437 40N568 біп 356 in 97410 1476 Irwin Quick-Grip 1964711 52LA88 
ise Head, Circuit Board Holder 10 іп 14in 315 40N537 12 in 2 He in = twin Quick-Gri 1964745 52LCO2 
ME Buddy Jr., Bench Vise Attachment 8 %in Тіп 2/ 40N525 12in Thin КЕТЕРІ) mem p mM ҮРІП 
eee are TaN = = л —A0NEE0 12 in Зп 67210 19% Bessey EZS30-8 190744 
Replacement Jaws, High Heat TFE — = 352 40N554 12 in 3 ^in 7% to 13% — Irwin Quick-Grip 1964718 52LA95 
Replacement Jaws, Plated Steel — — 353 40N555 12 in 3% іп 9% to 20% Irwin Quick-Grip 1964712 52LA89 
Replacement Jaws, Brass — іп 354 40N556 18 in 3 Yin 3 to 18% Bessey DUO45-8 6XE61 
Replacement Jaw Pad . = = 346 40N551 18 in 3 Y in 6% to 25% Bessey EZS45-8 190745 
Replacement Jaw Pad, Nonmarking = = 346NM ^ 40N552 18 in 3A in 776102596 Irwin Quick-Grip 1964719 52LA96 
Wire Manager = = 398 40N557 18 in 3 %in 9%to26% Irwin Quick-Grip 1964713 52LA90 
24 in 3 ^in 3 to 25% Bessey DUO65-8 6XE62 
24 in 315 in 6% to 31% Bessey EZS60-8 190746 
24 in 3 in 701031% Irwin Quick-Grip 1964720 521497 
24 іп 3 іп 9% to 3278 Irwin Quick-Grip 1964714 52LA91 
36 in 3 іп 6% to 437 Bessey EZS90-8 196747 
ES 36 in 3 in 7/410 4314 — Irwin Quick-Grip 1964741 52LA98 
ГІЗІ 36 in 355 in 97410 44% Irwin Quick-Grip 1964715 52LA92 
50 in 355 in 974 ї0 58% Irwin Ошіск-бгір 1964716 521493 
WESTWARD ml. Double Force Sliding Arm Clamp 
10D590 60 in 434 in 14 to 73 Bessey SLV150M 32PJ83 
І Beam Bar, | Bar, and Bar Clamp Set 
F-Style Siding. Ат Bessey CLSXHD-SET 1447153 
Parallel Clamps Mtr. Item 
. . : қ Throat Depth Шы сар Th.) Brand Model No. 
| Bar—Feature a rapid-acting clamp locking device. Compressed Clutch Sty le Bar Clamps 
metal pawl engages in notches which are 34" apart in web of slide. ERA 60010 enl EE LL 
= 3500 Ib. load capacity 2 іп 600 Ib Bessey GSCC2.524 190729 
| | | | 2 іп 600 Ib Bessey GSCC2.536 190730 
Parallel—Suitable where high pressure 90° clamping or spreading E 2 іп 1100 n Bessey mE ЧЕП 
is required. Convert from a clamp to spreader without tools. Include asin 140010 В CSCC3 224 —19С733 
jaw face pads, rail protector pads, and removable end stops. zn 1200 m passe GS ES UIT ТҮСТІН 
= 1500 Ib. clamping force 5in 1.200 Ib Bessey GSCC5.024 196736 
I Beam—will Max aw, “aan | Лат —— gamps Bessey DHBC-I2 190737 
not bend or twist Opening (in.) Depth (in.)  ClampFace(in.) — Brand ШЕ 3T in 400 Ib Besse DHBC-24 190738 
; їз Шашы 371 40016 Bessey DHBC-36 190739 
like other clamps. 24 in 1% 12x17  Westward 100588 —— 3°" юз  Bessy ШЫБЫ  T9DISS — 
36 in 1% 12350 x 178 Westward 100590 
Features tough, 48 in 1% 12x1% Westward 100591 
powder-coated 60 in 1% 1% x17& Westward 100592 AYR41 
ductile castings 72 іп 1% 1%» x 176 Westward 100593 
l 4 а. 0 Ц Parallel Clamps 
corrosion-resis- 12 in 3% 2x3% Bessey ц 
i Е 24 in 3% 2x 3% Bessey — 450640 EN 
ПОЕ ТЕЕ ЕЕ ш Е SESS 
гап, о stron in 4 х 334 essey 
clutch ien to 50 in 3% 2x 3% Bessey 450643 WESTWARD wl 
den p і Beam Bar Clamps 
aid with grip- an 2 2x2 Bessey 410и Pipe Clamps 
: ІП X essey 
pue bar 3 in ae Bessey ae Multiple disc clutch provides instant adjustment and quick release. Clamps can 
бық indie E 5 253 Bessey 450648 | De mounted on any length pipe (not included). Include frame, screw, handle, tip, 
у 72 in 2 2x2 Bessey 450649 and slide. 4YR40 and 4YR41 have spring lever to prevent slipping. 
ACME threaded 84 in 2 2x2 Bessey 450050 prng p pping 
Screws with Ae" Parallel Clamp — ae — Ed Description Brand пеп 
spindle dia., and K Body Extender, Connect 2 for extended reach Bessey — 5HXP7 ЫА Clutch- Stile Pipe Clamp Westward 4YR40 
-nri Pivot Jaws, Pk. of 2 Bessey 5HXP8 54" Chuck-Style Pipe Clamp Bessey 32PJ65 
large, easy-grip Jaw Protectors, Pk. of 2 Bessey 5HXP9 34" Clutch-Style Pipe Clamp Westward 4YR41 
handles. Table Mount Clamps 34" Crank H-Style High-Clearance Pipe Clamp Bessey 19750 
Clamp-On Vise Base, 1 pair Bessey 5HXR3 1%” Traditional Pipe Clamp Bessey 487Ү81 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. 
Clamps Details on page A1. 


ES шел 
90? Angle Clamps 


A self-centering jaw adjusts to 
clamp workpieces. Oblong holes in 
base for mounting. 


Item 

Miter Cap. (in.) Jaw Height (in.) Jaw Length (in.) Brand No. 
1275 11% 3% Westward 10D586 
1% 1% 4 Bessey 48ZY79 
2% 1% 2% Wilton 6YA84 
27/15 21/6 == Bessey 8FLF3 
31V» 1% 4% Wilton 56843 
3 № 2 Bessey 190748 
3% 3 m Westward 39M996 
3% 1% 4 Bessey 40P183 
4% 21% 5% Westward 10D584 
4% 2% 4% Wilton 4CN99 
4% 2% 4% Bessey 40P184 


EAN 
Toggle Clamps ШЕН 


Clamps automatically adjust to hold 
workpiece sizes up to 2%" (60mm). 
700-Ib. holding capacity. Integrated 
pressure screw allows 25- to 550-Ib. of 
user-adjustable pressure. Spindle has 


e IRWIN. 
[ШЕЛ WESTWARD’ ouckcmi 


Spring Clamps and Handi-Clamps 


Plastic w/2 Sliding Arms—Double-jaw, variable spring clamp features rapid- Ф 19C763 
action sliding top and bottom jaws. Adjusts up to 6%". Made of lightweight 


polyamide plastic. Ergonomic, 2-component, antislip handle. мшез 
Overall Item 
Plastic—Soft jaw pads and molded grooves in ergonomic handles. Made from Arm Height Under Arm (in.) H (in.) No. 
high-tech resin 1956 in Horizontal Low Profile 0.75 2 190762 
9 > 2% in Horizontal High Profile 15 2.375 190763 
Tin Inline 0.75 1.625 190764 


Plastic Needle Nose—Long tapered nose design. Made of lightweight poly- 
amide plastic. Ergonomic, 2-component, antislip handle. 


Steel—Tempered steel spring and ergonomic design. 23N366 


Handi-Clamps—QUICK-RELEASE trigger allows fast, easy positioning and easy 
jaw release. Jaws are specially designed to hold odd-shaped work pieces. High- 
tech resin construction. 


Max. Clamping Throat Mfr. Item 
Opening Pressure Depth Model No. 
T-Handle 


iada Moi Tin 3500 “іп  KO10T 23М366 
" . ji Vj 
Opening 1. Wem Opening 1 ет == ст. Зп — 1500 5: n КОТ —23N368 
(n.) (їп) Brand No. (п) іп.) Brand | No. KANI TWIST эп  2500b 5 %in KOSOT 23М370 
Plastic м/2 Sliding Arms à INRE Steel wPolyviny Handles, and Tips — = = 12 ja 60000 — 7in Ki20T 23М371 
b essey estwar H eep Throat 
Plastic 2 6 Westward — 5A318 Cantilever Clamps 2 іп 70010 11Увіп KO25TD 23М372 
1 4 Westward 3КВ95 3 9 Westward — 5A319 4¥%in  1700lb 3%in KO45TD 23М373 
2 6 Westward —3KB96  Anti-slip, Ergonomic, Plastic Resin T-handle and deep throat clamps mm 2200 lb _7їп K100TD_23N375 
3 R e ! 
2 2 a Hos pA 2 51 "mum 3kkg | have free-floating jaws that adjust тт B ТБ TR KTS 23N378 
Plastic Neadlo Nose : Irwin to unparallel surfaces. They will not 3in 712000 19 К03075 23377 
T Bessey 3YNAS Ыы 8% QuidcGrp 344 | walk off center because there is no рп 1,5001 3 6in KO4STSD. 23М378 
3 8% Bessey — 3YNA4 — Handi-Clamps Curved Bar — unsupported screw or loose pad. Тіп 3500 іп KOOR З8МЕЧ5 
Steel i Westward “ине = Quici-Grip 3LE80 Copper-plated jaws and screws 4 Vin 1,700 Ib 2 in K045TPD REC 
2 6 Westward —4CN92 = 0 Irwin . 34g79 | аге ideal for welding. Clamps close For Use With No. 
3 9 Westward 4CN93 weep completely. Stainless steel clamps [Weaver Grips 
f A ; Clamps with 2 in and 2% in Jaw Size 23N380 
are for corrosive and magnetic Clamps with 3 in and 4% in Jaw Size 23N381 
problem areas. Clamps with 6 in Jaw Size 23N382 
45RM37 Face Frame EN 


Clamp ШЕН 


Face frame stiles can be tightened, 
aligned, predrilled, and fastened while 
the clamp is in place. Holds individual 
cabinet edges together while keeping 
the faces along the joint flush. 
Integrated pilot hole drilling guide 


Strap Clamp 


Ideal for compressing and clamping irregu- 
larly shaped objects. The rugged polyester 
band applies equal pressure on all corners 
of an object without causing distortion. 
Includes 4 corner clips. 


on one end flips out of the way so 
Band you can drive screws to connect the 
Length Mfr. Item í - А қ 
Description (ft.) Model No. cabinets without removing or reposi- 
Strap Clamp 23 УА5-23:2К 48RM37 , Nom. Throat tioning the clamp. Features aluminum 
Replacement Strap Opening Clamping Depth W Item . А 
Clamp Corner - VAC-6  5HXR1 (іп) Pressure (ш) (in) Мо. alignment plate, nonmarring felt pads, 
Clips, Pkg. 6 4% 600 14 2% 450652 and ACME threaded screws. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) C-Clamps 


Cast Iron 
18G737 Light Duty 
Double Head 
19C755 


Extra Heavy-Duty 
5C833 


Regular Duty 
Deep Throat 
18G713 


Copper Plated 


Spindle 
COLUMBIAN WESTWARD 24W081 
C-Clamps 
= Replacement parts are available on Grainger.com 
a Wilton Hi-Viz clamps conform to OSHA safety color standards 
Max. Clamping Item Max. Clamping Item Max. Clamping Item 
Opening ThroatDepth Pressure Brand No. Opening Throat Depth Pressure Brand No. Opening ThroatDepth Pressure Brand No. 
Cast Iron Light Duty, Junior Regular Duty, Deep Throat, Spark Duty, 
Heavy Duty 1 іп 19 in 550 Ib Wilton 41D495 Copper Plated Spindle 
iin 1 ein 645 Ib Wilton 410484 2 іп 2 c in 550 Ib Wilton 41D496 4 in 3 in 6,200 Ib Wilton 410475 
1 in 1 in 620 Ib Wilton 41D485 Forged Steel 6 Asin 4% in 6,600 Ib Wilton 41D476 
2in 1 іп 800 Ib Wilton 41D486 Extra Heavy Duty, Square Head Spindle Regular Duty, Black Oxide Spindle 
2^ in 1 %e in 850 Ib Wilton 41D487 136in 135 in 5,600 Ib Wilton 24W105 2in 1 34e in 2,700 Ib Wilton 186704 
2%in 1,005 Ib Wilton 410488 1%іп 17e in 8,750 Ib Wilton 24W106 Regular Duty, Galvanized Spindle 
3 in 2 in 1,430 Ib Wilton 410489 2 5% in 1 іп 12,500 Ib Wilton 24W107 6in 3 V» in 11000 Westward 100646 
4in 2% in 1,535 Ib Wilton 41D490 3 %ein 2%6 in 16,250 Ib Wilton 24W108 Regular Duty, Hi-Viz Yellow, Black Oxide Spindle 
5in 3in 1,225 Ib Wilton 41D491 4^in 2 9A in 20,000 Ib Wilton 24W109 2 Vin 2 Ain 3,500 Ib Wilton 186719 
6in З in 1,400 Ib Wilton 41D492 5 Yin 3 ein 23,800 Ib Wilton 24W110 3in 2% in 3,500 Ib Wilton 18G720 
8in 4in 1,700 Ib Columbian 410493 6 “іп 3 36 іп 27,500 Ib Wilton 24W111 4 Vin 3 in 6,200 Ib Wilton 180721 
Regular Duty, Carriage 8 іп 3 іп 31,250 Ib Wilton 24W112 6 e in 4 Ve in 6,600 Ib Wilton 186722 
2 іп 1% in 1,100 Ib Wilton 186735 10 “іп З 16 in 35,000 Ib Wilton 24W113 8^ in 5in 6,900 Ib Wilton 186723 
5in 2 іп 2,250 Ib Wilton 186738 1236 in 4% in 40,000 Ib Wilton 24W114 10 % in біп 8,000 Ib Wilton 186724 
14 in 3% in 2,850 Ib Wilton 180743 Extra Heavy Duty, Square Head T-Handle 12 in 6 s in 9,300 Ib Wilton 18G725 
Regular Duty 3in 2in 8,750 Ib Wilton 56831 Regular Duty, Hi-Viz Yellow, Copper Plated Spindle 
lin lin 375 Ib Westward 100518 4in 2%in 10,000 Ib Wilton 50832 2in 2in 3,500 Ib Wilton 41D478 
3in 1 іп 1,800 Ib Westward | 2HUN2 біп 2 іп 11,250 Ib Wilton 50833 Зіп 2%іп 3,500 Ib Wilton 41D479 
1% in 1,800 Ib Wilton 18G736 8in 2 3A in 12,500 Ib Wilton 6YA88 4in 2A in 6,200 Ib Wilton 41D480 
4in 2 Vio in 2,5010! Westward 2LAY6 10 in 2 іп 13,750 Ib Wilton 180691 біп 3%іп 6,600 Ib Wilton 24W144 
2 Vic in 2,150 Ib Wilton 180737 12in 2 1946 in 15,000 Ib Wilton 186692 8in 4 Vb in 6,900 Ib Wilton 41D481 
6in 294 in 2,450 lb Westward — 2LAY7 Heavy Duty, Square Head T-Handle 10 in 5% in 8,000 Ib Wilton 41D482 
29A in 2,450 Ib Wilton 186739 6 ^ in 2 іп 11,25010 — Westwart 10D475 12 in 55A in 9,500 Ib Wilton 41D483 
Bin 3% in 2,750 Ib Wilton 18G740 7 in 3 %in 12,250 lb Westward 100476 Regular Duty, Black Oxide Spindle 
3 in 2,750 lb ^ Westward 2LAY8 11% in 5in 15,000 Ib ^ Westwart 10D479 3in 116 in 3,000 Ib Wilton 186705 
10in 3% in 2,850 Ib Wilton 186741 Regular Duty, Extra Deep Throat, Black Oxide Spindle 4 in 2 Ye in 3,700 Ib Wilton 180706 
3%іп 2,8501р Westward 100515 4in 3 Ain 62001b ^ Westwar 2HUK1 6in 2 Ac in 4,500 Ib Wilton 186707 
12 in 3% in 2,850 Ib Wilton 186742 4in 4,100 Ib Wilton 186726 8in 3 "^c in 5,200 Ib Wilton 186708 
355 in 2,850 lb Westward 100516 6i 4 sin 6,600 lb — Westward 2HUK2 10 in 3% in 6,000 Ib Wilton 18G709 
Light Duty, Extra Deep Reach Carriage п Біп 5,400 Ib Wilton 186727 12 in 3% in 8,000 Ib Wilton 18G710 
2 ^in 4% in 1,600 Ib Wilton 186748 8in біп 6,90010 Westward 2HUK3 Regular Duty, Copper Plated Spindle 
6 ^in 1,600 Ib Wilton 186749 6in 5,900 Ib Wilton 186728 3in 2 As in 2,880 lb Westward 100540 
Light Duty, Deep Reach Carriage 10 іп біп 8,000 lb Westward 2HUK4 Light Duty 
tin 3in 350 Ib Wilton 180744 12 іп 6 Yin 9,300 lb Westward 2HUK5 1in 1 іп 500 Ib Westward 2HUJ3 
2 in 3 %in 450 Ib Wilton 186745 Regular Duty, Deep Throat, Black Oxide Spindle 1in 500 Ib Wilton 41D497 
2 іп 4in 600 Ib Wilton 18G746 2 Vin 2 Ain 3,500 Ib Wilton 186712 1 in 1 in 800 Ib Wilton 41D498 
3in 4% in 700 Ib Wilton 180747 3in 2 in 3,500 Ib Wilton 186713 1 win 1 іп 850 Ib Wilton 41D499 
Light Duty, Quick Release 4 in З уіп 6,200 Ib Wilton 186714 2in 1^^in 875 Ib Westward 2HUJ5 
3 Vo in 1% in 12000  Bessey 190751 6 ^s in 4¥%in — 6,600lb ^ Wilton 180715 2 in 2 in 850 Ib Wilton 410503 
4% in 2^ in 1,200 Ib Bessey 190752 8 Жіп біп 6,900 Ib Wilton 186716 3 in 135 іп 1,100 Ib Westward 2HUJ6 
6% in 3% in 1,200 Ib Bessey 190753 10 іп біп 8,000 Ib Wilton 186717 Item 
Light Duty, Double Head 12 ^in 6 6e in 9,300 Ib Wilton 186718 Description Brand No. 
4in 2 Vin 1,0011 Bessey mE Regular Duty, Deep Throat, Copper Plated Spindle Camp a — 
біп 2 7 in 1,200 Ib Bessey 190755 2 Vs in 235in 3,500 Ib Wilton 24W081 -Grooved, High Visibility Yellow, Regular j 
Light Duty, Three-Way Зіп 2Уіп 350010  Witon 244083 ОШУ 2 in, 3% in, 3 %4 in, 4 75 in Throat Depth о 
2%in  2%in 300lb Веззеу 190749 8 A in 5 in 6.8001b Wilton 410477 Flat, Black, Light Duty, 7711,27% — Wilton 48FX6D 
Light Duty 10 Yin 6in 8,000 Ib Wilton 24W091 А p 
8 in З віп 1,700 Ib Westward 2LAZ4 12 74 іп 6 Mein 9,300 Ib Wilton 24W093 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 833 


HAND TOOLS 
Clamps 


2JFW5 


2JFU1 


3YNA2 


19C713 5HXN9 


WESTWARD 
L-, F-, Sliding-Arm 
Bar and J-Clamps 


L-Clamps—Adjustable, rapid-acting sliding 
arm. All-steel, spring-tempered design. 
Hardened alloy steel spindles resist weld 
spatter. Adjustable swivel pads tilt to accommo- 
date angular workpieces. Vibration-resistant. 


F-Clamps—Heat-treated, spatter-resistant 
spindle and replaceable swivel-tilting pressure 
pad. 2JFU5 and 2JFU6 provide larger throat 
depth (reach). 


Sliding-Arm Bar Clamps—Heat-treated, spat- 
ter-resistant spindle, swivel-tilting pressure pad, 
and a vibration-dampening design. Arc of the 
curve enables rail to hug workpiece. Fixed arm 
and pressure plate are tempered steel. 3YNA2 
can be used at various angles for compressing 
and spreading. 


834 GRAINGER. 
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Max. Jaw Throat Nom. Rail Мот. Clamping 
Opening (іп) — Depth (in.) Size(in.) ^ Pressure (Ib.) 
L-Clamps 
Rapid-Action Lever 

4 2% 1% X 15/64 400 Ib 

8 4 5564 X 1082 660 Ib 

8 4 xA 550 

12 5% 1х1%2 960 

12 5% 1 ах h6 1,200 Ib 
Medium-Duty 

16 6 76 11752 х2? 4,500 
Light-Duty 

8 4% Bx As 1,500 Ib 

10 4% 1946 x %6 2,600 Ib 

12 4% 1%6 x 916 2,600 Ib 
F-Clamps 
Heavy-Duty Professional 

12 7 1946 x 2982 4,880 Ib 

18 7 1946 x 2952 4,880 Ib 

18 i 13764 x 25/82 4,880 Ib 

24 7 1916 Х 2952 4,880 Ib 

36 5% 1112 x Vo 2,800 Ib 

36 7 13764 х 2% 4,880 Ib 

36 7 196 x 94 4,830 
Medium-Duty 

6 4% 7% X h6 800 
Regular-Duty w/Ergonomic Grip 

8 5% 11152 x Vo 2,800 Ib 

12 5% 1152 x Vo 2,800 Ib 

12 8 1946 x 1982 1,770 Ib 

16 5% 1112 x Vo 2,800 Ib 

20 5% 1112 x Vo 2,800 Ib 

24 5 11152 x Vo 2,800 Ib 

24 8 1946 x 1% 1,770 Ib 
Regular-Duty 

12 5% 1 х 1982 1,300 

12 5% 1946 x 96 2,750 
Shop Floor Series 

4 2% 12 X V 400 Ib 

8 2% 12 X V 400 Ib 
Sliding-Arm Bar Clamps/Spreaders 
Industrial-Duty Reversible Angle w/Ergonomic Grip 

12 4% 1 36x 1982 2,600 Ib 
MaxFlex Antivibration Cross-Over w/Ergonomic Grip 

8 4 A964 X 6 77016 

12 5% $364 x 1962 1,100 Ib 

18 4% 6364 x 1962 1,100 Ib 
Extra Heavy-Duty 

12 8 2x1 7,770 

14 4 1x9 8,500 

18 8 2x1 7,770 
Heavy-Duty, Quick-Adj Steel Bar Clamp 

12 6% 11782 x 25/52 4,500 
Regular-Duty 

9 5 1946 x 1982 2,660 

12 4% TV6 x 3964 1,880 

12 5% 1946 x 1942 2,660 

16 5% 1916 x 1942 2,660 

20 5% 1946 x 1982 2,660 

24 4% 1% x 3964 1,880 

24 5% 1946 x '%2 2,660 

40 4% 1952 х 1982 2,500 
Light-Duty 

3% 56 X 1964 550 

6 316 %х1%4 550 

6 4% %х1% 1,000 

8 4 4964 X % 880 

10 4% 5564 X 1382 1,000 

12 5% 6364 x 19/50 1,200 

24 4% 5364 х 1% 1,200 
Light-Duty, Step Over, U-Style Bar Clamp 

4 2 1% x 346 330 

6 2 1% x 346 330 

8 2. 1% x He 330 
Deep Reach, Flat Rail Sliding Arm Bar Clamp 

24 12 14964 x 1% 1,550 
Ratcheting Sliding Arm Clamps 

4 3 2540 X 1364 260 Ib 

8 3 2540 X 19/64 260 Ib 

12 3 2% x 1364 260 Ib 
Step-Over J-Clamps 
Regular-Duty 

12 5% 1946 x 1982 2,660 Ib 
Light-Duty w/Ergonomic Grip 

10 4% 18 Х 1942 880 Ib 
Bar Clamp Set 


F-Style Sliding Arm, Forged Steel 
Clamp Accessories 
Variable Angle Device 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Pad Type 


Pivo 
Pivo 


ting 
ting 


N/A 
N/A 


Pivo 


ting 


Hex Head, Swivel 


Smooth 
Smooth 
Smooth 


, Swivel 
, Swivel 
, Swivel 


Swivel Morpad 
Swivel Morpad 
Standard 
Swivel Morpad 


Swivel Morpad, Tilts 35° 


Standard 
Hexagonal 


Smooth 


Swivel Morpad 
Swivel Morpad 
Swivel Morpad 
Swivel Morpad 
Swivel Morpad 
Swivel Morpad 
Swivel Morpad 


Smooth 
Smooth 


Standard, Swivel 
Standard, Swivel 


Replaceable, Swivel 


Swivel 
Swivel 
Swivel 


Swivel MorPad 
Swivel MorPad 
Swivel MorPad 


Swivel 


Heavy Du 
Heavy Du 
Heavy Du 
Heavy Du 
Heavy Du 
Heavy Du 
Heavy Du 


, Swivel 
ty, Swivel 
, Swivel 
ty, Swivel 
, Swivel 
, Swivel 
ty, Swivel 


Hex Head, Swivel 


Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 
Standard 


Non-Marring, Swivel 


on Anvil 


Non-Marring, Swivel 


on Anvil 


Non-Marring, Swivel 


on Anvil 


, Swivel 
, Swivel 
, Swivel 
, Swivel 
, Swivel 
, Swivel 
, Swivel 


Surface 
Surface 


Surface 


Standard 


Pivo 
Pivo 
Pivo 


ting 
ting 
ting 


Morpad, Swivel 


Standard, Swivel 
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Brand 


Bessey 
Bessey 
Westward 
Westward 
Bessey 


Westward 


Westward 
Westward 
Westward 


Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Westward 


Westward 


Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 


Westward 
Westward 


Bessey 
Bessey 


Bessey 


Bessey 
Bessey 
Bessey 


Bessey 
Bessey 
Bessey 


Westward 


Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Westward 


Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 


Bessey 
Bessey 


Bessey 


Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 
Bessey 


Bessey 


48005-12 
48005-18 
5ТВ-18 
48005-24 
24005-36 
5ТВ-36 


24005-8 
24005-12 
DT2400-12 
2400S-16 
24005-20 
24005-24 
72400-24 


ММ5-4 
ММ5-8 


SG30VAD 


RSC-8 
RSC-12 
RSC-18 


72005-12 
8500HPC-14 
72005-18 


GSM25 
GSL30 
GSM30 
GSM40 
GSM50 
GSL60 
GSM60 


GS12-8K 
GS16K 
GS16-12K 
GS20K 
GS25K 
GS30K 
GS60K 


LMU2.004 
LMU2.006 
LMU2.008 


CDS24-12WP 
KLI3.004 
KLI3.008 
KLI3.012 
24007-12 

J18-8 
CLSX-SET 
VAD 


Item 
No. 


2JFW9 
2JFX1 

10D552 

10D553 
2JFX2 


10D624 


2FGN7 
2FGN8 
2FGN9 


2JFW5 
2JFW6 
447149 
2JFW7 
40P161 
447151 
100569 


100556 


2JFT9 
2JFU1 
2JFU5 
2JFU2 
2JFU3 
2JFU4 
2JFU6 


10D559 
10D560 


2JFU7 
2JFU8 


3YNA2 


2JFV7 
2JFV8 
2JFV9 


19C710 
19C712 
196711 


100566 


190722 
190720 
190723 
190724 
190725 
196721 
190726 
100616 


190713 
190714 
190715 
190716 
190717 
190718 
190719 


19C740 
19C741 
190742 


190760 
SHXN9 
5НХР0 

SHXP1 

2JFW2 
2JFW8 
442L52 
SHXR6 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Locking Clamps 

= = IRWIN. WESTWARD P <<? 
Locking Clamps—Plier Style | усганғ са Е 
Nickel-plated, heat-treated alloy steel clamps 5-Ре. Sets—5MD28 includes (1) ТОВ locking = 8 
have micro-adjustment screw mechanism. pliers, (2) 11R C-clamps, and (2) 6R C-clamps. == —— e 

2FDDA includes (2) 2FDC6 6-in., (1) 10-in., = % 

LOCKING C-CLAMPS ) ; 54% ES 
For welding sheet metal or woodwork. Swivel and (2) 2FDD1 11-in. locking C-clamps. Б - 3] 
pads help to protect work surfaces. Large LOCKING SHEET METAL CLAMPS ————————————— 
capacity 9" clamp has extra throat width and For bending, forming, and crimping jobs. 2RKN7 
depth tor greater reach: LOCKING WELDING CLAMPS 


LOCKING CHAIN CLAMPS 

Hold and lock around any size or shape— 
won't slip or crush thin-walled pipe. Adjust in 
either direction. 


Clamps pipe, bars, or other metal work for 
welding or riveting. Deep-throated design; 
U-shaped jaws increase visibility and working 
space. 


LOCKING CLAMP SETS 


1-handed locking mechanism, easy-turning 
adjusting screw, and spring-loaded release 


lever. 
Nominal 
Max. Clamping Clamp Mfr. — Item 
Description Opening Throat Depth Force Size Brand Model Мо. 
Locking C-Clamps 
4 in with Swivel Pads 1%" 1% in Not Rated 4in Irwin Vise-Grip 45Р 2Н125 
4 Y2 in with Swivel Pads 1%" 1% in Not Rated 4in Westward — 2Ғ005 
6 % in, Steel 2" 1% in 500 Ib 6in Westward — . 2FDC6 
6 in with Swivel Pads 2% 1 іп Not Rated 6 in Irwin Vise-Grip — 6SP 2Н127 
7 % in with Swivel Pads 2 1 іп 500 Ib 6in Westward — . 2FDC7 
9 in with Swivel Pads 4%" 49^ in Not Rated 9 in Irwin Vise-Grip 95Р — 4JA65 
9 in Large Capacity 4%" 4%\п Not Rated 9 in Irwin Vise-Grip — 9DR 5М051 
10 % in Steel Зу" 2% in 900 Ib 10 in Westward — . 2FDC9 
10 % in with Swivel Pads Зу" 2 in 900 Ib 10 in Westward — 2Ғ008 
10 % in Steel 3% 2Win 900 Ib 11 in Westward —  2FDD1 
11 in Steel 3%" 2% in Not Rated 11 іп Irwin Vise-Grip — 11R — 3A517 
11 in with Swivel Pads 3%" 2%1п Not Rated 11 in Irwin Vise-Grip 115Р 060663 
11 36 in with Swivel Pads 3%" 2 Win 900 Ib 11 in Westward —  2FDD2 
12 "4 in, Regular Duty 900 Ib. 1 34 іп 900 Ib 12in Westward — 45М1340 
18" Deep Reach TW 9 in 2000 Ib 18 in Irwin Vise-Grip — 18DR 2Н123 
Tada rocking C-Clamp 8 юп 2000lb + 18in  IrwinVise-Grip 18SP 2RKNG 
18 in Locking C-Clamp 8 9 in 2000 Ib 18 in Irwin Vise-Grip 188 — 2RKN7 
24 in with Swivel Pads 10" 15 Yin 2000 Ib 24 in Irwin Vise-Grip 28  3KKL7 
24 in Locking C-Clamp 10" 15 in 2000 Ib 24 in Irwin Vise-Grip 275 — 3KKL3 
Locking Chain Clamps 
8 % in Steel 3 іп 1^in Not Rated 9in Westward — . 2FDC3 
9 in Steel 3% in — Not Rated 9in Irwin Vise-Grip 208 60664 
Locking Clamp Sets 
2-pc., 11" with Swivel Pads 2%" 2% in Not Rated 11 іп Westward — . 4YR39 
2-pc. 9' with 4 Swivel Pads 4%” 4% in Not Rated 9in Irwin Vise-Grip 45619 10J866 
1 %in, 2 IE TEN 
5-pc. C-Clamp Set == Yin, 4in  NotRated (1)10іп, Irwin Vise-Grip 74 5М028 
Q)6in 
(1) 10 in, 2FDC2 
5-pc. C-Clamp Set = 5%in Not Rated 9 sin, Westward — 2FDD4 
in 
8-рс. Locking Clamp бер 278,3 254i 176 NotRated 611, 1111, Irwin Vise-Grip 810728 104871 
Locking Sheet Metal Clamps 
7% in Steel тіп 1% in 1000 Ib 8in Westward — 2FDC2 
8in Steel 3 Yin 1% in Not Rated 8in Irwin Vise-Grip 8R — 3A514 
Locking Welding Clamps ds = 
9 in Steel 2% in 1% in Not Rated 9 in Irwin Vise-Grip 9R 3А515 
9 іп Chrome Vanadium Steel 1% іп 1% іп Not Rated 9in Westward —  2HMV2 
Replacement Chains 
18" Westward — 2Ғ004 
18" — — Not Rated 18 in Irwin Vise-Grip 40ВЕР 60665 


Б 


Locking Clamps—Sliding Arm Style 

Sliding-arm chrome-vanadium steel Standard SuperGrips—Both models have a 
SuperGrips jaws automatically adjust sliding-arm clamp jaw adjustment with grip- 
to remain parallel with each other. pliers design and removable nylon jaw pads. 
Handles have pressure adjustment 
screw and plastic-coated release 
levers. Ergonomically designed to 


Deep Reach—J-shaped jaws clamp over 
angle iron, channel iron, and other assemblies/ 


prevent kickbacks. ошо 
Мах. Throat Clamping Nominal Mfr. Item 
Description Openin Depth Force Clamp Size Model No. 
8 in Standard SuperGrips" 4in 2 Vin 440 Ib 8in 504 6XE65 
10 in Standard SuperGrips™ 8in 2 іп 440 Ib 10in 568 GXE67 6XE66 


11 in Deep Reach 4Win 3in 310 Ib 11 in SG5-DR 6XE66 
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Curved Jaw 


Fast Release Straight Jaw 


542Ғ97 АТК 
V-Jaw 
10J875 
Locking 
me IRWIN 
Locking Pliers WESTWARD 
g VISE-GRIP 
All have guarded release trigger and adjusting screw. Heat treated alloy steel. Straight Jaw—Lock to stud bolts for easy removal and to heavy-gauge wire 
Fast-Release—1 -handed release and locking functions with adjusting screw. for twisting. 
Curved Jaw—Use as wire cutter, pipe or speed wrench, clamp, pliers, or for V-Jaw—ideal for twisting and turning applications. 
holding small objects. 
Item Item 
L Jaw Cap. Jaw Thickness Wire Cutter Brand No. L Jaw Cap. Jaw Thickness Wire Cutter Brand No. 
Curved Jaw Fast Release Locking Pliers 6" 2% in 36 in Yes rwin Vise-Grip — 14422 
Ergonomic Handle 9" 2% in Vin Yes Westward 1ECF3 
— 1¥%in Yain Yes Irwin Vise-Grip — 54ZF97 9 2% in 34s in Yes rwin Vise-Grip 1А423 
— 1%1п ¥ in Yes Irwin Vise-Grip — 54ZF96 Locking Sheet Metal Clamp 
— 1% in to 24 in Ve in Yes Irwin Vise-Grip 547605 Plain Handle 
— 175 іп V in Yes Irwin Vise-Grip — 54ZF95 9" ж Жіп Мо rwin Vise-Grip — 3WEL1 
Curved Jaw Locking Pliers Straight Jaw Fast Release Locking Pliers 
Ergonomic Handle Ergonomic Handle 
5" 1% in Y4 in Yes Westward 1ECF8 — 156 in 38 in No rwin Vise-Grip 547Ғ94 
T 1%1їп Vin Yes Westward 1ECF9 — 1% in Ve in No rwin Vise-Grip — 54ZF93 
10" 175 іп ¥ in Yes Westward 1ECG1 Straight Jaw Locking Pliers 
Plain Handle Ergonomic Handle 
4" lin Vs in Yes rwin Vise-Grip — 4NV41 10" 194 in y in No Westward 1ECG2 
F 1% in Жіп Yes Westward 1ECE4 Plain Handle 
5" 1% in Ya in Yes twin Vise-Grip — 1A419 T 1in Ya in No twin Vise-Grip — 1ATK1 
T 17 in Жіп Yes Westward 1ECES T 191 in 36 in No twin Vise-Grip — 4CHV7 
T 1Уіп % in Yes twin Vise-Grip — 1A420 T 10 іп V in No Westward 1ECE8 
10" 17% in 36 in Yes Westward 1ECE6 10" 1% in V in No rwin Vise-Grip  4CHV6 
10" 1% іп Ag in Yes twin Vise-Grip — 1A421 V-Jaw Fast Release Locking Pliers 
12" 3¥% in Yin No rwin Vise-Grip 29121 Ergonomic Handle 
Fast Release Locking Pliers — 1% in Жіп Мо twin Vise-Grip 54292 
Ergonomic Handle — 1%1їп % in Үе$ rwin Vise-Grip 547Ғ91 
— 2% in 36 in Yes rwin Vise-Grip — 54ZF99 — 17% іп V in Yes rwin Vise-Grip — 54ZF90 
— 2% in Ya in Yes twin Vise-Grip — 54ZF98 V-Jaw Locking Pliers 
Locking Pliers Plain Handle 
Ergonomic Handle 5" 1% in Yin No twin Vise-Grip 10,875 
6" 2in % in Yes Westward 1ECG3 Т" 7ле in to % in Ve in Yes rwin Vise-Grip 4М/39 
Plain Handle rg 10 in 36 in Yes rwin Vise-Grip — 4CHV5 
4 1%1їп Жіп Yes Westward 1ECF1 10" % in to 1% in y in Yes twin Vise-Grip 4М/38 
4 1% in Yain Yes Irwin Vise-Grip 4М/42 10" 1% іп Vb in Yes rwin Vise-Grip  4CHV4 
6 2in Ys іп Yes Westward 1ECF2 
6C667 32TR83 4EAC2 
IRWIN. piva PROTO «7 ' 
А А Ў STWARD 
Locking Plier Sets VISEGRIP "uu 
Item Item 
No. of Pieces Includes No. No. of Pieces Includes No. 
Irwin Vise-Grip 1 10CR, 5WR, 6LN, 7R, 7WR, 9LN, Bag, No. 10R 542612 
2 6LN, No. 7WR 10J864 10 Manufacturer Database Extract 10J872 
2 5WR, No. 10WR 10J865 10 Manufacturer Database Extract 10J873 
2 10WR, No. 7WR 45PD80 10 10WR, 11R, 5WR, 6LN, 6R, 7CR, 7R, 7WR, 9LN, No. 10R, Tray 542613 
3 5CR, 6LN, No. 10WR 6666 Milwaukee 
3 5WR, 7CR, 8-in-1 Screwdriver, No. 10R 10J867 2 1 in Locking Plier, 10 in Locking Plier 32TR83 
3 5CR, 7CR, No. 10CR 10J868 2 10 in Curved Jaw Plier, 6 in Long Nose Plier 52AY50 
3 10WR, 7R, No. 6LN 45PD82 Proto 
3 7R, 9LN, Bag, No. 10WR 542608 3 Canvas Tool Pouches, Locking Curved Jaw Pliers 9 % in, Locking AEAC2 
4 5WR, 6LN, 7R, Мо. 10CR 66667 Mini Long Nose Pliers 6 2952 in, Locking Straight Jaw Pliers 7 1%2 in 
4 5WR, 6LN, 7R, Bag, No. 10CR 547009 Westward 
5 10CR, 5CR, 6LN, 7WR, No. 10R 4JA66 3 10 in Curved Jaw, 5 in Curved Jaw, 6 in Long Nose 1ECF5 
5 10WR, 5WR, 6LN, 7CR, Kit Bag, No. 10R 10870 5 10 in Curved Jaw, 10 in Straight Jaw, 5 in Curved 1ЕС65 
5 ТОСА, 5WR, 6LN, 7WR, Bag, No. 108 547610 Jaw, біп Long Nose, 7 in Curved Jaw 
1 10LW, 12LC, 5CR, 6LN, 7LW, 7R, No. 10CR 4NV47 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Pliers 


CHAN veL LOCK] 


WORK HARD. SWEAT BLUE” 


WESTWARD’ 


L e 
Plier Sets 


Channellock—Right-angle, laser-hardened teeth 
grip in all directions. Undercut tongue-and-groove 
design assures strong no-slip jaw action. Feature 
Channellock Blue comfort grips. Electronic coating for 


rust protection. —= 

Knipex—Self-locking, nonslip guard prevents fingers —_— 

from being pinched. Chrome vanadium steel. 22% 
wi OO 


Westward—Hardened and tempered steel. 


1UKP4 


No. of Item No. of Item 
Pieces Description No. Pieces Description No. 
Channellock 3 8 in Chain Nose Plier, 8 in High Leverage Diagonal 2DYW6 
Plier Sets : Cutting Plier, 10 in Water Pump Plier 
7 V^ in Needle Nose Plier, 8 in High Leverage Diagonal 8 in Chain Nose Plier, 8 in High Leverage Diagonal 
3 Cutting Plier, 9 % in V-Jaw Tongue & Groove Plier 10N539 3 Cutting Plier, 10 in Water Pump Plier 2DYWT 
10 in Flat Jaw Tongue & Groove Plier, 7 in Diagonal 38GU18 3 Combination Plier, Diagonal Cutter, Water Pump Plier 38UT25 
Cutting Plier, 8 in Needle Nose Plier 3 Combination Plier, Diagonal Cutter, Water Pump Plier 38UT24 
3 10 in Flat Jaw Tongue & Groove Plier, 7 in High Leverage 3UWD8 Plier Wrench Sets 
Diagonal Cutting Plier, 8 in Needle Nose Plier 2 (1) Mini Pliers Wrench, (1) Water Pump Plier, Belt Tool Pouch 30WJ80 
3 10 in V-Jaw Tongue & Groove Plier, 7 % in Needle Nose 104538 3 (3) Pliers and Wrench in a Single Tool 10N811 
Plier, 8 in High Leverage Diagonal Cutting Plier 3 10 in Plier Wrench, 6 in Plier Wrench, 7 in Plier Wrench 10U089 
5 6 ^ in Slip Joint Plier, 7 94 in High Leverage Diagonal Cutting Plier, 8 in Needle 3UWD3 Precision Plier Sets 
Nose Plier, 9 % in Wire Crimper, 9 % in Flat Jaw Tongue & Groove Plier 4 4 Y4 in Mini Head Diagonal Cutting Plier, 5 % in Chain Nose Plier, 5 in 38UU03 
10 in Flat Jaw Tongue & Groove Plier, 6 % in Slip Joint Pointed Head Diagonal Cutting Plier, 5 in Oval Head Diagonal Cutting Plier 
5 Plier, 7 in High Leverage Diagonal Cutting Plier, 8 in Needle 377/4 6 4 % in Chain Nose Plier, 4 % in Electrical Diagonal Cutting Plier, 4 1? in Flat Nose 38UT28 
Nose Plier, 9 % in Flat Jaw Tongue & Groove Plier Plier, 4 /2 in Round Nose Plier, 4 % in End Cutting Nipper, Precision Tweezers 
5 10 in Tongue and Groove Code Blue(R), 8 in 1YHN1 4% in Mini Head Diagonal Cutting Plier, 5 in Chain Nose Plier, 5 
Diagonal, 8 in Long Nose, 9 in Linesman 6 in Flat Nose Plier, 5 in Pointed Head Diagonal Cutting Plier, 5 in 38UT27 
Plier Wrench Sets Round Head Diagonal Cutting Plier, 5 in Round Nose Plier 
10 in Adjustable Wrench, 10 in V-Jaw Tongue & Groove, 12 in V-Jaw Tongue 8 4 Y2 in Electrical Diagonal Cutting Plier, 4 % in Chain 38UT29 
8 & Groove, 6 in Diagonal Cutting Plier, біп Slip Joint Plier, 6.5 in V-Jaw Tongue 10М540 Nose Plier, (6) Electronics Screwdrivers 
& Groove, 8 in Needle Nose Plier, 9 in High Leverage Lineman's Plier 8 4 Y2 in Electrical Diagonal Cutting Plier, 4 % in Chain 38UT30 
Tongue and Groove Plier Sets Nose Plier, (6) Electronics Screwdrivers 
2 10 in V-Jaw Tongue & Groove Pliers, 6 # in V-Jaw Tongue & Groove Pliers 10N543 Water Pump Plier Sets 
4209 9.5 in Straight Jaw Tongue & Groove Pliers, 426 ACR44 3 7%", 10" & 12" Alligator? Slide Groove Pliers 2DYW9 
6.5 in Straight Jaw Tongue & Groove Pliers 3 7%", 10" & 12" Cobra? Push Button Locking Pliers 2DYW8 
2 GL10 9.5 in GRIPLOCK® Tongue & Groove Pliers, GL12 3KGX8 Westward 
12.5 in GRIPLOCK® Tongue & Groove Pliers Plier Sets 
3 12 % in Tongue & Groove Pliers, 6 ? in Tongue & Groove 30769 3 6 in Diagonal Cutting Plier, 8 in Lineman's Plier, 8 in Needle Nose Plier 53JW89 
Pliers, 9 1/25 in Tongue & Groove Pliers 5 10 in Flat Jaw Tongue & Groove Plier, 7 in Diagonal Cutting Plier, 8 4UKP5 
3 12 in V-Jaw Tongue & Groove Pliers, 6 72 in V-Jaw Tongue & 10М537 іп Lineman's Plier, 8 in Needle Nose Plier, 8 in Slip Joint Plier _ . 
Groove Pliers, 9 % in V-Jaw Tongue & Groove Pliers : 6 6 in Diagonal Cutting Plier, 6 in Needle Nose Plier, 7 in End Cutting Plier, 53JW90 
3 GL10 9.5 in GRIPLOCK® Tongue & Groove Pliers, GL12 12.5 in GRIPLOCK® 1YHLO 8 in Lineman's Plier, 8 in Needle Nose Plier, 9 in Diagonal Cutting Plier 
Tongue & Groove Pliers, GL6 6.5 in GRIPLOCK? Tongue & Groove Pliers 4 V2 in End Cutting Plier, 4 7 in Гіпетап 5 Plier, 4 in Bent Nose 
4 12 in Tongue & Groove Pliers, 16 % in Tongue & Groove Pliers, 4 38GU20 8 Plier, 4 in Needle Nose Plier, 5 in Diagonal Cutting Plier, 5 in Flat 53JW91 
Y in Tongue & Groove Pliers, 6 12 in Tongue & Groove Pliers Nose Plier, 5 in Needle Nose Plier, 5 in Round Nose Plier 
Knipex Plier Wrench Sets 
Long Nose Plier Sets 4 10 in Flat Jaw Tongue & Groove Plier, 8 in Adjustable 1UKP4 
3 я 7" Bent Long Nose, 8' Dolphin Long Nose, 8" Hose Grip Pliers 38UU04 Wrench, 8 in Lineman's Plier, 8 in Needle Nose Plier 
Plier Sets 
3 Тіп Lineman's Plier, 6 % in Diagonal Cutting Plier, 8 in Chain Nose Plier 38UT26 
52 UU 
= > 
t ашау 106947 -— — - a Б» 
— er í 
38UT92 
3WCN4 38GU12 
„== p 
> DLUEIDLD + {шша mwm 
«p» i VISE-GRIP €) enano recie 
WORK HARD. SWEAT BLUE* Ы 


Safety Technology KL EIN 


„м Ше © 


Special ly Pliers Uii International TOOL S. 
ational inc. 
Overall Jaw Item 
Description Length Length Jaw Width Cap. Grip Style Brand No. 
Cycle Plier 7 іп 2%in in — Standard Cushion Knipex 38UT92 
Fencing Plier 1034 in 34 in 3in = Standard Cushion Channellock 3WCN4 
Fencing Plier 10 іп Tin 3% in = Standard Cushion Westward 53JX02 
Fencing Plier 10 56 in % in 3 in — Standard Cushion Milwaukee 487119 
Fencing Plier 10 Жіп 75 in З in — Standard Cushion Irwin Vise-Grip 10J890 
Fuse Puller Plier 5in 1%in Yin = Standard Cushion Jonard Tools 106947 
Halogen Bulb Plier 6 Жіп 2 in 56 in — Knurled Knipex 38UT44 
Hemostat Plier 10 in 4 Vs in Yin = Plain Gearwrench 3WCL3 
Hemostat Plier 10 in 4%in Yin — Plain Gearwrench 3WCK7 
Hog Ring Pliers 6 Hin — — — Standard Cushion UniTherm 482Y59 
Hog Ring Pliers 7% in = = 7 ga, 9 ga and 14 ga Standard Cushion Malco 5KNW8 
Hog Ring Pliers Тіп -- -- 7 ga, 9 ба and 14 ga Standard Cushion Malco 5KNW7 
Hog Ring Pliers Tin — — 1ga Standard Cushion Malco 5KNW6 
Hog Ring Pliers 7 Vain = = 9 ga and 7 ga Deluxe Cushion Knipex 54JD50 
Hog Ring Pliers 20 in — — 9 ga and 7 ga Standard Cushion Malco 107842 
Locking Sprinkler Plier 12 in 2%in 2 %in = Plain Safety Technology International 45YP75 
Locknut Plier 7% in Tin Tin = Standard Cushion Klein Tools 20НА6 
Май Pulling Pliers 1iin — — — Standard Cushion Crescent 36M823 
Plier Handle Grips, Maroon, 6 in Overall Length біп = = = = Klein Tools 2DFW8 
Revolving Punch Plier 8 біп — — — Standard Cushion General 32H29 
Revolving Punch Plier gin — — — Standard Cushion Westward 2AJK6 
Revolving Punch Plier 8% in = = = Standard Cushion Knipex 10U132 
Safety Wire Twister Plier 10 i? in — — — = Milbar 40AW28 
Safety Wire Twister Plier 11 in = = = = Milbar 40AW41 
Welding Plier 9in 2% in % in = Standard Cushion Channellock 38GU12 
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=> 


Tongue and Groove Pliers 


= Hardened steel 
= Corrosion-resistant 


БЕТР4 


Knipex—Cobra pliers are self- 
gripping and feature high-leverage 
design. Feature push-button that 
locks adjustment position. 


53JX06 


Channellock—Undercut tongue-and-groove 
design assures strong no-slip jaw action. Laser 
heat-treated right-angle teeth for greater durability. 
GripLock jaw design accommodates many shapes. 


Milwaukee—Reaming head design 
for up to 2" pipe. Forged alloy steel 
and induction hardened jaws. Smooth 
transition grips and rust protection. 


Westward—Full polish and clear lacquering 


coating process provides corrosion resistance. 


Curved Jaw Straight Jaw V-Jaw 
Overall Mfr. Item Overall Mfr. Item 
Length Max. Jaw Opening Brand Model No. Length Max. Jaw Opening Brand Model No. 
Box-Joint Jaw 10 ўй іп 1 іп Westward — 1UKH8 
Groove Joint Dipped Handle 20 in 410 in Westward 53JX04 53JX04 
7% in Tin Knipex 87 03 180 38UT94 Tongue and Groove Cushion Grip Handle 
10 in 2 in Knipex 87 03 250 38UT95 9 іп Tein Channellock 420CB 377716 
12 in 2% in Knipex 87 03 300 38UT96 10 1^ in 2in Channellock 430CB 32218 
Curved Jaw Tongue and Groove Dipped Handle 
Groove Joint Dipped Handle 4% in Vo in Channellock 424 1YHL5 
7 in 176in Westward 53JX07 53JX07 6 vin 75 in Channellock 426 4CR39 
16 in 3% in Westward 53JX06 53JX06 8in 1 іп Channellock 428 10N541 
Push Button Dipped Handle 9 іп 1 іп Channellock 420 4CR37 
10 in 2 6164 in Knipex 81 11250 46MW59 10 in 2in Channellock 430 4CR40 
10 in 3 Y» in Knipex 81 01 250 46MW60 10 in 2in Channellock 415 5LJ46 
Nutbuster Jaw 12 іп 2 Win Channellock 440 4CR41 
Push Button Dipped Handle 16 1^ in 4% in Channellock 460 4CR43 
10 in 1 іп Кпірех 87 41 250 38GU40 20 Жіп 5 V5 in Channellock 480 5LJ49 
Tongue and Groove Dipped Handle V-Jaw 
9 “іп 1 іп Channellock 410 4CR35 Groove Joint Dipped Handle 
13 Yin 2in Channellock 414 4CR36 5in Tin Knipex 87 03 125 38UT93 
Pliers Wrenches 7 Win T%in Knipex 88 01 180 38GU41 
Push Button Dipped Handle 10 in 2in Knipex 88 01 250 38GU42 
Sin 76 in Knipex 86 03 125 35HT99 10 in 2 іп Westward 53JX05 53JX05 
6 in {in Knipex 86 03 150 БЕТРЗ 12in 23A in Knipex 88 01 300 38GU43 
7 Win T%in Knipex 86 03 180 SBA 2DYX9 12in 2394in Westward 53JX03 53JX03 
10 in 1% in Knipex 86 03 250 SBA 2DYX7 16 in 3 Vin Knipex 88 01 400 30WJ79 
12in 2% in Knipex 86 03 300 SBA 2DYX8 Groove Joint Ergonomic Handle 
16 in 335 in Knipex 86 03 400 35HU02 10 in 2in Knipex 88 08 250 US 38GU50 
Push Button Ergonomic Handle 10 in 2in Knipex 88 02 250 38GU33 
6in {in Knipex 86 05 150 502 10U039 10 in 2in Knipex 88 02 250 T BKA 54JD80 
6 in Tin Knipex 86 05 150 10U038 12 in 234in Knipex 88 02 300 Т ВКА  54JD81 
7 Ain 13 іп Knipex 86 05 180 10U040 Push Button Dipped Handle 
10 in 134 in Knipex 86 05 250 10U041 5 in 75 in Knipex 86 03 125 SBA 35HU01 
Pump Pliers 5in Tin Knipex 87 01 125 БЕТР4 
Groove Joint Dipped Handle 7TWin 1 іп Кпірех 87 01 180 386037 
тіп 1 іп Кпірех 88 01 180 5ВА 2DYZ3 7 іп 1 іп Кпірех 87 01 180 5ВА 2DYY5 
10 in 1 віп Кпірех 89 01 250 380798 10 in 2 in Knipex 87 11250 38GU39 
10 in 2in Knipex 88 01 250 SBA 2DYZ1 10 in 2in Knipex 87 01 250 38GU38 
12 in Zin Knipex 88 01 300 SBA 2DYZ2 10 in 2 in Knipex 87 01 250 SBA 2DYY1 
Groove Joint Ergonomic Handle 10 in 2in Knipex 87 21 250 SBA 54JD89 
7 Y4 in 10 in Knipex 88 02 180 SBA 2DYZ6 12in 23^ in Knipex 87 01 300 38GU32 
10 in 2in Knipex 88 02 250 SBA 2DYZ4 12 in 2% in Knipex 87 01 300 SBA 2DYY2 
12 in 23^ in Knipex 88 02 300 SBA 2DYZ5 12 in 2 34 in Knipex 87 21 300 SBA 54JD86 
Push Button Dipped Handle 16 in 3 іп Knipex 87 01 400 SBA 2DYY3 
6 in 1%in Knipex 87 01 150 10U042 22 in 4 V in Knipex 87 01 560 2DYY4 
10 in 1 in Knipex 87 51 250 10U044 Push Button Ergonomic Handle 
Push Button Ergonomic Handle 7 in 1 Vin Knipex 87 02 180 38GU49 
7% in 1 іп Кпірех 87 02 180 5ВА 2DYY8 тіп 136 іп Кпірех 86 05 180 T BKA 54JD75 
10 in 2in Knipex 87 28 250 SBA 10U043 7 іп 1%in Knipex 87 02 180 T BKA 54JD77 
10 in 2in Knipex 87 02 250 SBA 2DYY6 10 in 19in Knipex 86 05 250 T BKA 54JD76 
12 in 23A in Knipex 87 02 300 SBA 2DYY7 10 in 2in Knipex 87 02 250 T BKA 54JD78 
Self-Adjusting Dipped Handle 12in 2% in Knipex 87 02 300 T BKA 54JD79 
10 in 1 іп Кпірех 85 01 250 US 100037 Quick Adjust Comfort Grip Handle 
Spanner Pliers 8in 1% in Milwaukee 48-22-6208 36XE03 
Push Button Dipped Handle 10 in 2 in Milwaukee 48-22-6210 36XE10 
10 in Тиіп Knipex 87 41 250 SBA 2DYY9 12 in 234in Milwaukee 48-22-6212 36XE08 
Straight Jaw Tongue and Groove Dipped Handle 
Groove Joint Comfort Grip Handle 6 in 76 in Channellock 412 5EPVO 
біп Tin Milwaukee 48-22-6306 36XE09 6 vin 1 sin Channellock GL6 5LJ58 
10 in 2 in Milwaukee 48-22-6310 36XE06 9 іп Tin Channellock 422 4CR38 
12 in 2% in Milwaukee 48-22-6312 36XE11 9%in 1 іп Channellock GL10 5LJ56 
16in 47 in Milwaukee 48-22-6316 36XE02 10 in 2in Channellock 432 3WDG4 
20 in 5 in Milwaukee 48-22-6320 36XE05 12 in 2 Vin Channellock 442 4CR42 
Groove Joint Dipped Handle 12 іп 2 іп Channellock GL12 5LJ57 
6 іп Тув in Westward — 1UKL7 
" . 
Slip Joint Pliers Wiswa EOI , 
c 1 9 C Overall Мах. Jaw Mfr. Item Overall Мах. Jaw Mfr. Item 
s Length Opening Brand Model No. Length Opening Brand Model No. 
- Curved Jaw Plain Handle 
Dipped Handle БЕЛШ 5 in Proto J275 3R259 
6 біп Tin Westward = 1UKJ3 6 іп 36 in Proto J276 3R261 
6 in Yin Proto J276GXL 460191 8 in Tin Proto J278 3R264 
8 іп 1%in Westward — 1UKJ5 Pliers 
8in Te in Proto J278GXL 1460193 Dipped Handle 
Ergonomic Handle 6 ^ in Js in Ampco P-30 4ВРК2 
w% in Tin Westward = 1UKJ4 8in Yin Ampco P-31 40784 
Flat Jaw Tethered Ready 
Dipped Handle 8in 1s in Proto J278GXL-TT 310149 
5 ‘Ain 35 in Proto J275G 3R260 10 in 3164 in Proto ./2806Х1-ТТ 316151 
656 in Tin Proto 12766 3R262 
8 Ve in 1in Proto J278G 3R265 
9%in 1 віп Proto J280G 3R267 
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Tak Westward 
KLEIN тин 24 апар 


TOOLS. VISE-GRIP 


Long and Needle 


Nose Pliers ne адваг 


= Hardened steel SS і: M 
= Corrosion-resistant 2222 


Proto—1C040 has an extra-long handle for better 


access to confined areas. Bent-nose models reach around 

obstructions. TURIS 

Klein Tools—Knurled jaws for sure wrapping and 

looping. Dipped handles. 

Milwaukee—Feature reaming head design, bolt cutter- айз 
threads, wire stripper and needle nose functionality. 


Overall Gripping Item Overall Gripping Item 
Length Јам Length Jaw Width Surface Тір Width Side Cutter Brand No. Length Jaw Length Jaw Width Surface Тір Width Side Cutter Brand No. 
Bent Long Nose Plier 578 in Tin — Smooth Ys in No Westward — 53JX01 

615 in 2% in 36 in Serrated As in Yes Westward ТИКК4 біп 2іп — Serrated Ys in Yes Westward 53JW95 
10% in 4% in 36 in Serrated 582 in No Westward — 1UKK7 6% in 2% in Ye in Serrated Y2 in No Proto 3R207 
13% in 27 in — Serrated Ve in Yes Westward —53JW97 6% in 2in Hin Serrated Asin Yes Westward 1UKK1 
Bent Needle Nose Plier 6% in 1%1п % in Serrated Vie in Yes Klein То05 2DEW4 
4% in % in Yin Smooth Ys in No Westward —53JW99 6% in 175 in Эд in Serrated Vis in No Klein Tools 20ЕХ8 
615 in 1% in 3 in Serrated 36 in No Proto 3R209 6% in 1%1п in Serrated 8 in Yes Klein Tools 4A842 
Duckbill Plier 6% in 17% іп 3i in Serrated % in Yes Klein Tools 2DFB6 
734 in 1% in Yo in Serrated As in No Proto 3R213 6% in 1% in іп Serrated Ур in No Klein Tools 10А988 
Long Nose Plier Fai Еа іп TA in А іп erral ed A in d pro 0 38203 
i А F ; rwin 6 in 8 in Ain erratei біп es roto 
Gin 1% in % in Serrated vin Yes Vise-Grip Auri 7in 2% in 3A in Serrated 102 in No Proto 3R205 
6in 2in 36 in Serrated Yin Yes Westward — 1UKJ9 Tin 2% in РАШ Ѕтооїћ % in Yes Klein Tools 4А864 
Tin 2% in Min Serrated Vie in Yes Klein Tools  2DEW5 7% in Tin 3i in Serrated Yi in Yes Klein Tools — 2DFB7 
8in 2% in Yin Serrated Ts in Yes Milwaukee 36XE01 тіп 255 in Эд in Smooth Эв in Yes Proto 41194 
81A in 2V5 in ¥% in Serrated Vein Yes Westward — TUKK2 TAA in 1% in Yin Serrated Ae in No Proto 3R215 
8% in 2% in Tin Serrated % in Yes Klein Tools — 3LY17 8% in 2% in Tin Smooth віп Yes Klein Tools — 4A863 
13% in 37$ in — Serrated Ys in Yes Westward —53JW96 87 in 2% in Tin Smooth Yin Yes Klein Tools — 5C564 
Needle Nose Plier 81^ in 2% in lin Smooth Ys in Yes Klein Tools 20073 
478 in 1¥%in Y» in Smooth Vs in No Klein Tools — 2DEY5 8% in 2% in Tin Serrated Үзіп Yes Klein Tools 20ҒВ8 
4% in 1% іп Yin Serrated Tie in No Klein Tools 2DEY4 11% in 3% in 36 in Serrated % in No Westward — 1UKK6 
4% in Tin = Serrated Vain Yes Westward —53JW98 1198 in 2% in 3i in Smooth 15 in No Proto 16040 
478 in T in Yin Serrated Vain No Proto 3R269 11% in 2% in Эд in Smooth 1980 in No Proto 10042 
Sin 1 in win Smooth Vain No Proto 3R268 Round Nose Plier 
5% in 1% in Yin Smooth Vie in No Klein Tools — 2DHA7 4% in 1¥% in Yin Smooth As in No Proto 10G671 
5% in 1% in Ye in Smooth Jis in No Klein Tools 2DEY6 5 in Tin — Serrated Ye in No Westward 53/Х08 
555 in 194 in Yin Smooth %2 in No Proto 3R218 
5% in 134 in % іп Serrated 962 in Yes Proto 3R217 
WiEsrwagp KLEIN (ша? 
TOOLS. l2 
Linesman Pliers 
и Hardened steel 4A837 
» Corrosion-resistant 
Overall Jaw Item Overall Jaw Item 
Additional Tool Functions Length Length Jaw Width Brand No. Additional Tool Functions Length Length Jaw Width Brand No. 
Deluxe Cushion Grip Style Bolt-Thread Holder, Cable Cutter, 
New England Nose Shape Conduit Reaming Nose, Nail & 9% in 1 %in 1%in Klein Tools 10A980 
— 8in 136 in Tin Westward 53JW94 Screw Cutter, Wire Cutter 
Cable Cutter, Conduit Reaming Bolt-Thread Holder, Conduit СЕЗШ Tin {in Klein Tools 104979 
Nose, Fish Tape Puller, Nail & Screw 9 ^ in 155 in 1%in Klein Tools 10A985 Reaming Nose, Wire Cutter 955 in 155 in 1%in Klein Tools 2DHB3 
Cutter, Crimper, Wire Cutter Cable Cutter, Conduit Reaming 
Cable Cutter, Conduit Reaming Nose, Fish Tape Puller, Nail & 9 ^ in 155 in 1 іп Klein Tools 2DGY8 
Nose, геп Таре Fuller Nail & 9 in 155 in 14ain Klein Tools 2DFB5 — Screw Cutter, Wire Cutter 
crew Cutter, Wire Cutter able Cutter, Conduit Reaming Nose, Nail m m Ai i 
Cable Cutter, Conduit Reaming Nose, Nail о, 1%іп i'Ain Klein Tools 2DHB5 & Screw Cutter, Crimper, Wire Cutter 356 in Trin 1%in Klein Tools 206Ү7 
& Screw Cutter, Crimper, Wire Cutter á i i тит Тип iin Klein Tools 10A975 
Cable Cutter, Conduit Reaming Nose, 875 in Tin 1 іп Klein Tools 10A977 Cable Cutter, Conduit Reaming Nose, 855 in Tin 1 іп Klein Tools 10A976 
лата Screw Cutter, Wire Cutter 9 15 in 156 in їйїп Klein Tools 3LY16 Nail & Screw Cutter, Wire Cutter 9 % іп 1 % in 1 А in Klein Tools 2DHB2 
onduit Reaming Nose, i ; ; ; 9% in 155 in їйїп Klein Tools 4А834 
Crimper, Wire Cutter 9 in 1%in 1%in Klein Tools 3LY14 Cable Cutter, Conduit Reaming 855i 1%] 1i Klei 4A836 
Conduit Reaming Nose, Fish ң қ қ - Nose, Wire Cutter m n SAU. ПОО 
Я 0 9 іп 15% іп 1 Yin Klein Tools — 3LY15 тең т 
Tape Puller, Wire Cutter Conduit Reaming Nose, 934 in 1%іп 1%in Klein Tools 44835 
Conduit Reaming Nose, Wire Cutter 8 іп 1 іп 1 іп Klein Tools 10Ү978 Crimper, Wire Cutter 
9 Ц 9 іп 1% in 1 іп Klein Tools — 3LY13 Conduit Reaming Nose, Fish 934 in 1%іп 1%in Klein Tools 44833 
Universal Nose Shape ape Puller, Wire Cutter i i 2 
E шр | utter 834 in 134 in Tin Klein Tools 104982 7 ІЙ іп 1 Е іп 1 “ іп МЕШ Too 5 ЧЫ 
Ergonomic Grip Style ; ; А 6 in 5 in 4 in ein Tools 
New England Nose Shape Conduit Reaming Nose, Wire Cutter 9% in 1% іп {ain Klein Tools 4А837 
Wire Cutter 4 in Тиіп Ў in Milwaukee 487717 9 іп 1%іп їйїп КІеіп Tools 50565 
Knurled Grip Style Fish Tape Puller, Crimper 9 in 1% in 1%іп Milwaukee 36XE13 
Square Nose Shape Square Nose Shape 
Wire Cutter 9 іп 1% in 1 іп Klein Tools 10Ү983 Cable Cutter, Nail & Screw 9 іп 1%іп 1 іп Klein Tools 50171 
Standard Cushion Grip Style Cutter, Wire Cutter 9 4 in 1 in їйїп Klein Tools 2DEV7 
New England Nose Shape 8 іп Tin їйїп Klein Tools 20671 
4% in % in Yin Westward 53/Х10 Wire Cutt 9% in 1%іп їйїп Klein Tools 50563 
- B%in Ai Тіп Westward 1UKJ7 ееп 9%іп 1йіп 1%in KleinTools 10A984 
9 іп 1%іп їйїп Westward 1UKL8 9 іп 19 іп їйїп Klein Tools 20075 
Universal Nose Shape 
Wire Cutter 8% in 1%in Tin Klein Tools — 2DFF2 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 839 


HAND TOOLS Scan. Order. Done. = 


Pliers & End Cutters Details on page A1. 
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KLEIN ` CT таи <> 


Diagonal Pliers 


» Hardened steel WESTWARD IRWIN. Sx (Ò GREENLEE 24 Xcelite 


= Corrosion-resistant 


Overall Jaw Jaw ESD Item Overall Jaw Jaw ESD Item 
Description Length Width Length Safe Brand No. Description Length Width Length — Safe Brand No. 
Angled Head Diagonal Cutting Pliers Double Dipped 
Dipped Round, Flush Sin 56 in 36 in No STANLEY 2MU27 
Curved Lap Joint Тіп 1 Фіп {in No Channellock — 5LJ48 Round, Flush 6in 34 in lin No STANLEY 2М028 
m Lap ап 97іп їйї Тіп Мо Channellock 10552 Round, Flush Тіп 76 in 75 in No STANLEY — 2MU29 
ed Pistol Gri Ergonomic 
pus Series® High Leverage 8 in 1 5 in 7 in No Klein Т005 4A840 American Nose 6in ¥% in 78 in No Westward 1UKL2 
Angled Head 8%in Тиіп Жіп No Proto 41791 А ; ; Irwin 
ШЕ High Leverage, 12? Angle loin 1Y&in fin No Knipex 2DYX6 Angled, Flush 8in 1%in Йіп No Vise-Grip 10886 
Ergonomic Angled Head, Bevel 8in i%in Йіп No Knipex 54JD73 
NM High Leverage 8%in 1 5 in Фіп No КЕП Tools —4A841 Angled Head, Bevel 10і 1in  2in No Knipex 54JD74 
tanley? FatMax® 10і 134in Tin No STANLEY 5МЕЗ8 ; ; ; ; ; Irwin 
Diagonal Cutting Pliers Cushion Grip тіп 1¥%in іп Yes Vise-Grip 4YU76 
2-Component Flush 4i»in Win Yin Yes Knipex 30WJ75 
Pointed, Flat, Bevel 4 РА in РА in y in No Knipex 38UT90 Midget, Pointed Nose 4%in Win Yin No Klein Tools 20ЕМ/7 
Pointed, Flush 4 іп Yin % in Yes Knipex 38UT89 ; i ; Irwin 
Round, Bevel 4%in in win Yes Knipex 38UT83 Oval, Bevel Gin Жіп Ain No Vise-Grip 4YUTS 
Round, Bevel 4%in Win Yin Yes Knipex 38UT84 Oval, Bevel 8in 1%in ‘Zin No Knipex 100002 
Round, Small Bevel 5in VATI ув in Yes Knipex 38UT91 Oval, Flush Ті 1%in Йіп Мо STANLEY 100207 
Straight, Bevel 4%іп in Yo in No Knipex 38UT88 Oval, Flush 7%in іп Tin No STANLEY  5ME39 
Straight, Bevel 4%іп Фіп іп Yes Knipex 38UT87 Oval Head, Bevel 8in T%in Жіп No Knipex 54JD71 
Cushion Grip " Oval Head, Bevel Win ТИ  2in No Knipex 54JD72 
Heavy-Duty Pliers 8'/Ain Win % in No K 13P210 DI; i m 7A | Irwin 
Oval, Flush 8in %in iin No Milwaukee  36XE12 liers Bin 1Яп Яп No уве-бир 4077 
Oval, Side тіп in 7/ in No Channellock 38RW36 Pointed Nose, Narrow Jaws 5%in in Эд in No Klein Tools 2DEX1 
Oval Head, Flush 5in 56 in Yin Yes Westward —53JW92 Solid Joint біп 74 in {in No STANLEY 100206 
Pliers 6in 35 in 3A in No Milwaukee 36ХҒ14 Straight, Flush 5in Yin 35 in No Knipex 5AHA7 
Pliers Тіп Yin {in No Milwaukee 36XE04 apered Head 4in Ve in ye in No Xcelite 4CP48 
Pointed Nose 5%in “in 7% in No SK 13P187 apered Nose 6%in Ain 7% in No Klein Tools 2DEW2 
Spring Loaded, Electronics 5in іп 76 in No Knipex 38TG93 apered Pliers w/Skinning Hole 6 іп 1¥in іп No Klein Tools 2DEW9 
Dipped Diagonal Cutting Pliers, Lead Catcher 
Narrow Straight, Bevel 5in 36 in іп No Knipex 38UT82 Dipped 
Oval, Side 6 in % in У in No Channellock 38RW37 Straight, Bevel 5in 36 in % іп Мо Кпірех 38UT80 
Pliers TVWin %їп 75 in No  Channellock 38UV70 High Leverage Diagonal Cutting Pliers 
Pliers w/Box Joint бі i%in %in No Channellock 51,47 Dipped 
Pliers w/Lap Joint 8 йіп Тиіп Ain No Channellock 31Ү73 Lap Joint Ті 1%in in No  Channellock 51,43 
Precision Tapered, Flush 5 іп Yin Yo in No Westward  53JW93 Dipped Pistol Grip 
Straight, Bevel 5in 36 in Yo in No Knipex 38UT81 2000 Series? Pliers 8 йіп 1i4in іп No Klein Tools — 44838 
Straight, Bevel 5in 36 in Yo in No Knipex 38UT79 American Nose 8in 1%in Тіп No Westward 1UKN1 
Dipped Pistol Grip Long Reach 11 Йіп (іп Tin No Proto 3ML13 
American Nose біп 36 in “іп No Westward — 1UKL1 Pliers 7¥in Тиіп іп No Klein Tools 10А990 
Electronics 5in %in Жіп No Knipex —— 38TG91 Pliers 8%in 1%in %in ^ Yes  KleinTools — 44839 
Heavy-Duty, epered Nose 7¥%in fin Tin No Klein Tools 20076 Pliers 9%in Tin Zin No  KleinTools 2VCZ7 
Heavy-Duty Pliers 7%in Жі 2%in No Proto 3R197 Ultra High Leverage 8in 1%in in No Knipex 107994 
Heavy-Duty Pliers 8 біп 1i4in Ain Мо Proto 41192 Ultra High Leverage loin 1%in fin No Knipex 2DYX4 
Heavy-Duty Pointed Nose 6%in Yin % in No SK 13P191 Ergonomic 
Heavy-Duty Pointed Nose 8in іп J in No SK 13P190 American Nose 8%in i%in Тіп No Westward 1UKN2 
Heavy-Duty Tapered Nose 6%in Ain “іп No Klein Tools 20НАЗ High Leverage Тіп Tin 34 in No Greenlee 5KPH4 
Midget, Pointed Nose, дип жіп Yo in No Klein Tools  2DEX6 Journeyman" 2000 Series® 8йіп Тиіп іп No Klein Т005 2DFB4 
Extra Narrow Jaws Journeyman™ 2000 вип 1in in No  KleinTools  3LY21 
Narrow Nose 4%in Ain 56 іп No Proto 3R188 Series? Angled Head 
Narrow Nose 4%in Фіп 36 in No Proto 3R272 Journeyman" Angled Head 8¥%in 1i^in %in No Кігіп Тооіѕ 31Ү20 
Narrow Nose 6%in Ain жіп No Proto 3R193 Journeyman™ Pliers 8%in 1%in іп No Klein Tools 31/19 
Narrow Nose Тіп іп {in No Proto 3R195 Ultra High Leverage Cushion Grip — 8 in Tin 76 in No Knipex 2DYX5 
Oval, Bevel 4%in 1%in Tin No Knipex 38T688 Ultra High Leverage Cushion Grip 10і 1%in 1%in No Knipex 38T666 
Oval, Bevel Біп ye in 7% in No Knipex 38TG94 Ultra High Leverage Cushion Grip 10in 1%in 1 %in No Knipex 38TG67 
Oval, Bevel 6%in Min Tin No Knipex 387089 Precision Diagonal Cutting Pliers 
Oval, Flush 6%in Ain Эд in No Greenlee 5KPN5 Dipped Pistol Grip 
Plastic Cutting w/Coil Spring 7T¥%in іп Tin No Proto 3R199 Oval, Flush 4%in ^in 36 in No Proto 106688 
Pointed Nose 7%in in Tin No SK 13P189 apered, Semi-Flush 4%in іп Yin No KleinTools 2DEX4 
Spring Loaded, Flush Cut Sin Ye in 76 in No Knipex 38TG90 apered, Semi-Flush 4%in Yin Yin No Klein Tools —2DEX5 
Tapered, Flush 73^ in Tin {in No Klein Tools —2DEW8 
Tapered Nose 5%in іп 3i in No Klein Tools 20ЕХ2 
Tapered Nose, Semi Flush 6%in Жіп 76 in No Klein Tools 20074 
Tapered Nose w/Side Cutter 6%in Ain 78 in No Klein Tools  10A991 
Ultra Slim 5 in Yin іп No Кіеіп Tools 2рЕХТ 


ZIXLI STANLEY. 
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10D199 End Cutting Nippers 


Overall Item 

Length Jaw Length Jaw Width Cutting Edge Brand No. 
x 4 in TA in Yin Yes Proto 10G686 
a $ - 6 in Ў in 1 in Yes STANLEY 10D199 


к-4 UT 7 in 234 mm 26% mm — Westward 1UKN3 
8 vin Yin Tin End Klein Tools 20079 

8 іп TA in 134 in Semi-Flush Proto 3R258 

1UKN3 10 in 3. in 2 Vin Knife/Anvil  Channellock 51,39 
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HAND TOOLS 
Retaining Ring & Snap Ring Pliers 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


GETS  WestwarD IMPERIAL 


WORK WARD, SWEAT BLUE” 


Retaining Ring and Snap Ring Pliers 10T949 mm 4ҮР5О 
> CHOOSE: Overall Item > CHOOSE: Overall Item 
Tip Dia. Тір Angle For Shaft Dia. For Bore Dia. Length Brand No. Tip Dia. Tip Angle For Shaft Dia. For Bore Dia. Length Brand No. 
Retaining Ring Plier 0.036 in, 
Internal 0.047 in, о gn» ч А А A 
0.025 in 0% = Vein to 8 in 5% in Proto — 3R330 0.07 in, 0790 Yin to 2 in 38 in to 2 in 8in Channellock 3WDW5 
0.035 in 0° = Je in to Yin 515 in Knipex H3967 | 0.47 in 
0.035 in 0? — 8mm to 13mm 5 vin Knipex 3801762 0.038 in 0° Va in to 4%4 in 36 in to 94e in 5 Zin Proto 38333 
0.036 in 45° = Jis in to % in 5 in Knipex H3967 0.038 іп 0° s іп to 4%4 in As іп to Me in 6 in Westward 33HD62 
0.038 in 0° — 36 in to 94e in 536 in Proto 50630 0.038 in 18° TA in to %a in 36 in to Ўв in 6 in Proto — 4JV92 
0.038 in Ы — 36 in to 1 in 5 іп Proto 38332 0.038 in 45? % in to 2% in Зв in to 74e in БЕЛП Proto 38317 
0.046 in 0 °, 45 °, 90? — Ye into 1 in 5 іп, 5 йіп Knipex  H3968 0.038 in 45? Je in to 4%4 in s in to Mc in 6in Westward 33HD72 
0.046 in 90° = Js in to % in 5 іп Knipex | H3967 0.038 in 90° — 36 in to 1 in біп Proto 4JV83 
0.046 in 90° = Yin to in 5 Yin Knipex 107949 *|0.038 in 90? У in to %22 in 3A in to 1 in 534 in Proto — 38318 
0.047 in 90° = 12mm to 25mm 5 Yin Knipex 380768 10.038 in 90* He in to 4964 in 34e in to Me in 6 in Westward 33HD69 
0.051 in 0% — 12mm to 25mm 515in Knipex 380763 0.047 in 0? Ts in to 76 in 36 in to 1164 in 5 іп Proto 38319 
0.071 in 0? — 19mm to 60mm 7 in Knipex 3801764 0.047 in 0? 155» in to 6964 in Ye into 1 in 6in Westward 33HD66 
0.071 in 90° = 19mm to 60mm СЕЛШ Knipex 380769 0.047 in 45? 16s in to 1 in Tin to 1/5 in 53A in Proto 38320 
0.078 іп 0 °, 45 °, 90° — Эіпі02%іп — 7Y6in біп Knipex H3969 0.047 in 45° 1950 in to 9364 in Yo into 1 in 6in Westward 33HD67 
0.078 in 90° = Зд in to 2% in 6 in Knipex 107950 *|0.047 in 90° Ms in to % in {s in to 126 in 5% in Proto 38321 
0.087 in 30° б in to 15/36 in = 7% in Knipex —38UT71 |0.047 in 90* 155» in to 6964 in Jie in to 16 in 6in Westward 33HD70 
0.09 in 0° — 11% in to 3 in 9 in Proto 50600 0.055 in 0° Ур іп to 1% in V іп to 1% іп 6 іп Westward 4YP50 
0.091 in 0° = 40mm to 100mm 876 in Knipex 380765 | 0.07 in 0? Ae іп їо 1%6in Тув іп ќо 174 іп 7T in Proto — 3R328 
0.091 in 90° = 40mm to 100mm 8 vin Knipex — 38UT70 | 0.07 in 0? Ba іп to 19764in — "ie in to 176 in 8in Westward 33HD64 
0.093 іп 0 °, 45 °, 90 ° — T%einto4in 8%in,8%2in Knipex H3970 | 0.07 in 18° WeintotAcin — Tie in to 1% in 7 in Proto — 4JV85 
0.093 in 90? — 19е in to 4 in 8 іп Knipex 1017951”! 0.07 in 45? linto2in 1%c in to 1% in 735 in Proto — 3R322 
0.12 in 0? — 36 in to біп 16 іп Proto 38312 | 0.07 in 45° %%a into 1976«in Ve in to 1% in 8 in Westward 33HD68 
0.125 in 90° — 3% in to 51^ in 5 15 in Knipex 107952 *| 0.07 in 90? TAs in to % in Ac in to 2 in тіп Proto 38323 
0.126 іп 0° = 85mm to 140mm 12 % in Knipex 38UT66 | 0.07 in 90° Yea in to 1976 in ТИвіпіо 176 in 8in Westward 33HD65 
0.177 in 90° = 252mm to 400mm 23 % in Knipex 380767 | 0.07 in 90° Ae in to 2 in 12віп to 2 in 7 in Proto — 4JV84 
External 0.09 in 0° 1% in to 3% in 11%e in to З in 9 in Proto 3R324 
0.023 in 0? Үд in to Ac in Уд іп to 94e in 5 Yin Proto 38329 | 0.09 in 0? 17into3'9&in 1% into 34 in 9in Westward 33HD63 
0.038 in 0? Ya in to 22 in — 6 Ve in Proto 505099 0.09 in 45° 17 in to 1% in {176 in to 3 in 9in Proto 38325 
0.038 in 90° Ys in to 1 in = 6 іп Proto 38331 | 0.09in 45? 17 іп їо 3% in 1% into 3% in 9 in Westward 33HD71 
0.046 in 0% Y in to 36 in — 5 in Knipex 101953 *| 0.09 in 90? 11%6іп to 3 in 194e in to 3 in 856 in Proto 1006635 
0.046 in 0? 36 in to 1 in — 515 in Knipex 107954 *| 0.09 in 90° 17into3'9&in 1% into 3% in 9in Westward 33HD73 
0.046 in 90° Y in to % in — 5 Жіп Knipex 107958 *| Compact 
0.046 in 90° ¥ in to 1 in — 5 Vs in Knipex 101959 *|0.046 in 0? — Je in to % in 5 in Knipex — 10N913 * 
0.047 in 0% 36 in to 1 in = 5 in Knipex 386031 |0.046 in 0° — Yin to Тіп 5 in Knipex —10N914 * 
0.07 in 0? TAs in to 2 in — 6 іп Proto 50628 0.046 in 0? Ya in to % in — 5 іп Кпірех 10М908 
0.071 іп 90° 13mm to 60mm = 634 in Knipex 380773 0.046 in 0% 35» in to %e in — 515 in Knipex 10М909 
0.078 1п0°, 45° 90° Ў in to 2% in — 7¥%in,6%in Knipex H3964 0.046 in 0° W in to Жіп — 5 in Knipex 107963 * 
0.078 in 0° 34 in to 2% in — 7 Vein Knipex — 107955 *|0.046 in 90? Y in to Жіп — 5 віп Knipex — 10T964 * 
0.078 in 90? % in to 2% in — 6 in Knipex 101960 *|0.046 in 90* — Ув in to % in 5 Vs in Knipex 107948“ 
0.091 in 90° 40mm to 100mm — Tin Knipex 380174 | 0.05 in 0? Ae in to Me in — БЕЛП Knipex — 10N911 
0.093 in 0 °, 45 ° 902 19e in to 4 in — 8 Йіп,7 йіп Knipex H3965 | 0.07 in 0? % in to 1% in = 7 іп Knipex 10М912 
0.093 іп 09 1916 in to 4 in — 8 7 in Knipex 107956 */0.078 in 09 -- % in to 2% in 7 іп Knipex 10М915 * 
0.093 in 90° 1% in to 4 in — 8 in Knipex — 107961 *|0.078 in 0? 34s in to 7 in — 5 in Кпірех 10М910 
0.115 in 0° 11 in to 375 in — 9 зіп Proto 50629 0.093 in 0° = 1%c in to 4 in 8 іп Knipex 10М916 * 
0.12 in 0° 3% in to 6% in — 16 “іп Proto 38313 0.125 in 0° = 3% in to 57 in 12% in Knipex 101947” 
0.125 in 09 3% in to 5% in — 12 % іп Knipex 107957 * 0.14 in 0° — 413 in їо 111316 in 22 іп Knipex 10М904 
0.125 in 90° 3% into 5% in — 5 іп Knipex 107962”! 0.14 in 0? 41916 in to 11116 in — 22 in Кпірех —10N906 
0.177 in 90? 252mm to 400mm — 22 % in Knipex 380772 |0.187 in 0° 91976 in to 15% in — 22 in Knipex 10М907 
Convertible 0.187 in 0? — 9154s in to 15% in 22% in Knipex 10М905 
0.023 in, Lock Ring Plier 
0.036 in, 0°,90° Y in to 1 in Y4 in to 1 in 6 Ain Channellock 38GU16 | Internal 
0.047 in = 0° Vin to іп = 9in Proto 3В221 
* Inserted, nondetachable tips made from high-density spring steel for added strength — 0° Vs in to 1% in = 10 % in Proto — 3R223 
and 30% more stability. 
No. of Overall Item 
Pieces Tip Dia. Tip Angle For Shaft Dia. For Bore Dia. Length Includes Brand No. 
Retaining Ring Plier Sets 
Internal/External 
2 0.047 in 0° 2% in to 9364 in TW in 5 in, 5 іп — Knipex 380005 
2 0.078 in 0? Зд in to 22364 in TA in 8in — Knipex 380006 
4 0.049 in, 0.07 in 0° Yo in to 1 in, % in to 2% in Yo in to 1 in, % in to 2% in 534 in, 8 in Nylon Pouch with Locking Clip Knipex — 3JXP2 
4 0.049 in 02907 36 in to 1 in 15 into 1 in 5 in, 5 4 in, 5 Жіп Nylon Pouch with Locking Clip Knipex 3JXP3 
4 0.035 in, 0.07 in 0° Yin їо 2564 in, Ў in to 2%sin — 94 in to 2% in, іп to Y? in 534 in, 8 in Nylon Pouch with Locking Clip Knipex 34ХР4 
4 0.035 in, 0.07 in 90? W in to 2%a in, Ўй in to 296 in % in to 2% in, 94e in to % in 5 in, 5 “in, 6 іп Nylon Pouch with Locking Clip Knipex — 3JXP5 
4 0.071 in 0° 90° % іп to 2% in Ya in to 2% in 634 in, 7 іп (4) Circlip Pliers Knipex 10N809 
4 0.049 in, 0.07 in 0° Y in to 2% in Ў in to 2% in 5 Bin, 7 Yin (4) Circlip Pliers Knipex 10М810 
нала 0% into in Y2 in to 2294s in 5 vein, 7 Vain (6) Circlip Pliers, Foam Tray Knipex 380722 
4 0.049 in, 0.07 in 90° 2964 in to 5264 in, 34 in to 22364 in 14^in 5 Vs in, 7 in Tool Roll Knipex 380007 
6 _ 0.038 іп, 0.047 in, 0.07 in 0°, 90° Yin to 2 in 36 in to 2 in 915in Plastic Case Imperial 40AW29 
e "ОО тоот, 0°,90° % in to 2294 in 1% in to 22% in 5 vin, 6 Ve in, 7 YA in (6) Circlip Pliers, Foam Tray Knipex 38UR98 
8 0:023 in, 0:096 0°, 90° Yin to 1 in Ya in to 22964 in 5 Vein, 5 % in, 6 V in, 7 Vain (8) Circlip Pliers Knipex 380723 
| Е m in, 0.047 in, 0.07 in 0? Yin to 2 in 36 in to 2 in 6 іп Plastic Case Proto 560601 
nterna| 
4 0.049 in 45° = TA in to 2% in 5 % in, 8 in, 9 in Plastic Pouch Knipex 100091 
External 5 n ; z 
4 0.07 in 45° METER - 5 vain, 7 VA in, 8 YA in Plastic Pouch Knipex 100092 
18 0.108 in, 0.12 in 90° 1% in to 3% in 27^s in to 4 in 9%in Carrying Case Proto — 3R309 
Convertible 
0° 15° (8) Pairs of Color Coded 
2 0.038 in, 0.047 in, 0.07 in 45* 90° Ya into 2 in 36 in to 2 in 6 Yin Interchangeable Tips, External Pliers, Imperial 40AW31 
ш Internal pliers, Plastic Case 
А i o o А А i i i i 2) Retaining Ring Convertible Pliers 6", D 
4 0.038 in, 0.07 in 18 °, 90 Ya into 2in % in to 2 in 6 in, 7 Жіп OD Retaining Ring Convertible Pliers 7 Vi" roto — 4JV80 
6 0.038 in, 0.047 in, 0.07 in 0°, 90° Vain to 2 in 36 into 3 in 5% іп, 575 in. 7 Yin, 7 іп Carrying Case Proto — 4JV79 
12 0338 in. eu 0°, 45°, 90° Уд in to 3114 in 36 in to 3 in 5 HN ИН КИШ Carrying Case Proto — 5C602 
Snap Ring Plier Sets 
Internal/External _ 
12 00380047, 0°,45°,90° Vi in to 3% in Ms in to 3% in 6 in, 9 in Carrying Case Westward 33HD61 
2 0037 Ш 00590. 0°,45°,90° % in to 134 in % in to 134 in 6 vin Carrying Case Westward 33HD60 
Convertible 
4 0.045 in, 0.06 in 45 ° 90° 36 in to 2 in 36 in to 2 in біп = Westward 4ҮР48 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


HAND TOOLS 
Tweezers & ESD Pliers 


а = 


48UV50 


г; 
= 


Safety Wire Twister Pliers p PROTO 7007777 


Cut through tough stainless steel safety wire. Diagonal nose allows access in tight work areas. Automatic 
spring return pliers are ideal for aviation and other applications. Reversible pliers have right and left twist 
capability and meet SAE Aerospace Standard AS 567 twister requirements. 


м 
Cutter, Flush 


Thin Long Nose 
Serrated Jaw Pliers 


Description 
Hard Wire Cutter | 
Electronic Pliers, Straight, Stainless Steel 


Electronic Pliers, Straight w/Lead Catcher, Stainless Steel 


Short Chain Nose Pliers 

Miniature Short Chain Nose Pliers 
Miniature Long Nose Pliers 

Thin Long Nose Serrated Jaw Pliers 
Long Nose Side Cutter 

Diagonal Medium Head Cutter, Flush 
Long Nose Plier 

Diagonal Cutting Plier, Flush 
Diagonal Cutting Plier, Semi-Flush 
Bent Long Nose Plier 

Flat Nose Plier 

Plier Sets 

4-pc. Mini Pliers Set 

6-pc. Mini Pliers Set 


4CR25 
Cx - 
ЫБ 
36971 
ls ч +. ЖЕТ ) 
31AD31 


Erem’ 
(СЕМЕВАЕ) lice” 
Tweezers 


Designed for toolmakers, repairmen, 
and electronic assemblers. 


EREM 
Tweezers are antimagnetic, acid- 


resistant, and temperature-resistant 
to 300°C. 


ESD SAFE TWEEZERS 

Meet the requirements for tools 
used in electrostatic-sensitive areas. 
Ergonomically designed soft foam 
handles. Stainless steel. 


SLICE 

Professional-grade tweezers are 
hand filed with aligned tips. 31DA15, 
31DA16, 31DA18, and 31DA19 

are autoclave friendly. 31DA15, 
31DA17, and 31DA19 are soft-touch 


rubberized. 
842 GRAINGER. 


Wire Overall Item 
Description Size Length Brand No. 
Individual Pliers 
1-Way Automatic Spring Return 0.020 in to 0.041 in 8 % in Proto 3R177 
1-Way Automatic Spring Return 0.020 in to 0.060 in 10 іп Proto 3R178 
Automatic Spring Return 0.020 in to 0.060 in 10 38 in Proto 3R179 
Reversible 0.020 in to 0.041 in 8 3A in Proto 4JV7S ^ 
Reversible 0.020 in to 0.060 in {1 in Proto 4Л76 * 
Safety Wire Twister Plier, Automatic 0.020 in to 0.060 in 10 ^ in Westward 48UV52 
Safety Wire Twister Plier, Automatic 0.020 in to 0.060 in 10 38 in Proto 3R182 
Safety Wire Twister Plier, Automatic 0.020 in to 0.060 in 11 in Westward 48UV50 
Safety Wire Twister Plier, Automatic 0.020 in to 0.041 in 12 Ain Proto 100681 * 
Safety Wire Twister Plier, Manual 0.020 in to 0.060 in 10 іп Westward 48UV51 
3-Рс. Plier Set 
Includes 6 and 9" Wire Twister Pliers and Deep Reach Wire Twister w/Case Proto 3R181 


*Spring Return 


du 


Overall Mir. 
Length Brand Model 
5%in Xcelite 13406 
Біп Knipex 178 03 125 ESD 
4% in Knipex 17813 125 ESD 
5 in Xcelite LN225N 
4in Xcelite L4VN 
4 in Xcelite L4GN 
5 іп Xcelite LN55VN 
5%in  Xcelite SN55VN 
4%in Егет 522N 
5 зіп Westward — 
5 Үйіп Westward — 
4%in Westward = 
4% in Westward — 
4%іп Westward — 
— Proto J2804SMP 
— Proto J2806SMP 
Description Point Type L 
ESD Safe Precision Tweezers 
Curved, Relieved 4% in 
ESD-Safe, Flat, Round, Straight 4% in 
Anti-Magnetic, Micro Pointed, Straight 4 34 in 
Anti-Acid Pointed, Straight, 4% in 
Ultra-Fine Ы 
Robust, Straigh 4% in 
Precision Tweezers 
Curved, Releived 4 V» in 
Fine, Robust, Straight біп 
Anti-Acid/ Flat & Round, Straight 4 2 in 
Anti-Mag Medium, Straigh 40 іп 
Micro Point 4 Vin 
Straight, Ua Fine 4 E in 
Р urved, Releived 5 іп 
Ал mud Flat & Round, Straight 4 іп 
Swiss Mule Micro Point, Straight — 4 іп 
and Straight, Ultra Fine — 4 “in 
urved, Р 
Double Hinged Smooth/Dull 6 V» in 
Cutting Oblique 4%іп 
Serrated/Blunt Serrated/Blunt 6in 
Saated i Serrated Bent Tip 4 '%a in 
Smooth/Sharp Smooth/Sharp 4 Vo in 
SOLED Smooth Point Tip 6% in 
Strong Bevel Strong Bevel 5in 
Combination ЗИП 
3 іп 
Wide-Grip Pointed/Sharp Зе 
3 in 
Slanted Зип 
3 V» in 


* Double Hinged Adjustment Arm 


Find even MORE on Grainger.com? 


э Semi-Flush 


ESD Safe 
Pliers and 
Cutters 


For a wide range of electronic 


Item 
No. assembly requirements. Copper 
AES. alloy rivet eliminates friction, while 
БАНЕ copper alloy joint maintains cutting 
exogg edge and tip alignment. Plastisol, 
Lue nonslip cushion handles, standard. 
4СР39 
Eus Mini Pliers Sets—Dual leaf 
30РА88 spring design allows jaws to be 
ED maintained in open position. Fitted 
З0РА9В With slip-resistant electrostatic 
30PC01 dissipative (ESD) cushioned grips. 
әт 21J50 includes 474" diagonal 
21451 cutter with semiflush cut tapered 
Tip 
Size Application Material 
.011 in x .016 in СОП Groote Stainless Stee 
.063 in x .015 in nina Ei ; Stainless Stee! 
‘Ot іп х 011 in ГО" Gripping Fine Wire Stainless Stee! 
.011 in x .015 in ТОГЕ ыо Stainless Stee 
.019 in x .027 in — Stainless Stee! 
.011 in x .016 in Stainless Stee! 
.031 in x .031 in Stainless Stee! 
.063 in x .015 in Stainless 5 eel 
.019 in x .019 in Я iei Stainless Stee! 
OTT in x .011 in For ery Fins Precision Stainless Stee 
.011 in x .015 in Assemblies Stainless Stee! 
.011 in x .016 in Stainless Stee! 
.063 in x .015 in Stainless Stee 
OTT in x .011 in Stainless Stee 
.011 in x .015 in Stainless Stee! 
— — Stainless stee 
А Cutting Fine, Soft Wire 
0.374 In and Small Components Carbon Steel 
— — Stainless stee 
; Heat Treated 
ZEN D NE Non-Sip 
Cushion Grip 
For Very Fine 
Precision Work on 
= Flectronie Assemblies, Nickel Plated Steel 
Mechanics, and 
Repairmen 
; Heat Treated 
ЕЕЕ 
Cushion Grip 
= = Stainless steel 
Н Stainless Steel, 
‘rin Non-Slip 
Y in Stainless Steel 
Yin Precision Tweezing 5 M 
іп Extra Wide Grip Stainless Steel 
; Stainless Steel, 
КШ Non-Slip 
Win Stainless Steel 


Xcelite <> Егет 
WisnwanD рептп @ 


head; 474" diagonal cutter with 
flush cut oval head; 41⁄2" curved 
long nose with serrated jaw; and 
43A" long nose with cutter. 2TJ51 
includes 434" diagonal cutter with 
semiflush cut tapered head; 44" 
diagonal cutter with flush cut oval 
head; 5%" slim needle nose with 
nonserrated jaw; 434" slim needle 
nose with serrated jaw; 41^" 
transverse end cutter with flush 
cut; and 4%" angled cutter with 
flush cut. 


Mfr. Item 
Mechanism Brand Model No. 
Manual Erem Е7$А 5EPT8 
Manual Erem — E2ASA БЕРТ5 
Manual Шет Е55А БЕРТТ 
Manual Егет ЕЗСЅА БЕРТ6 
Manual Шет Е005А БЕРТ9 
Manual Бет — 7SASL 40823 
Manual Erem ААЅА 460825 
Manual Erem 2ASASL 4СР98 
Manual Erem — 2SASL 40801 
Manual Erem — 5SASL 4CR16 
Manual Erem | 3CSASL 40803 
Manual Erem 75А 4CR22 
Manual Егет 2А5А 460Р97 
Manual Erem 55A 4CR15 
Manual Erem — 3CSA  4CR02 
— General 36971 36971 * 
Manual Егет | 15AGW 31AD31 
— General 36959 36959 * 
Spring General 70408 8Р401 
— General 401XX  3WCR1 
Spring General 70401  9DKV9 
— General 36957 36957 * 
Spring Slice 10457 31DA19 
Spring Slice 10458  31DA20 
Spring Slice 10454 31DA17 
Spring Slice 10456 31DA18 
Spring Slice 10450 31DA15 
Spring Slice 10452 31DA16 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Cable Cutters 
> WESTWARD КЕБІЧ — 
"Tcp c ме. 
ам, 2DFZ6 


Cable Cutters 1FAHG ам, 


Note: Do not use cutters for ACSR unless specified. 


High-Leverage—Offer strong cutting force with less pressure 
applied by the user. 3LY18 is Klein Tools' Journeyman Series. еее” 
Ratchet—Hold cable in place while allowing 1-handed cutting. due ге 4 


1Е070 is a 2-handed ratchet cutter. 


2-Speed Ratchet—Close rapidly to the outer surface, then ratchet 10D455 10D456 
normally to complete the cut. 
Overall Mfr. Item Overall Mfr. Item 
Length Cutting Cap. Brand Model No. Length Cutting Cap. Brand Model No. 
Cable Cutters Wire Rope Cutters 
6%in  14in Alum., % in Comm., '%2 in Copper Knipex x 54JD82 7%in ‘Yin Wire Rope Knipex Lcid 54JD83 
1 1964 in Copper Cable, RG-174 and RG-9 zm Cahle Cutter Set, 2-Pc. (Nos. 1YNA9 and 1YNB1) 
бүгіп Coaxial Cable, 8 AWG Telephone Cable Westward 100464 8 “іп, 4/0 Aluminum and 2/0 Soft Copper Westward = 1YNB2 
бут Zin Copper and Aluminum Cable, RG-174/ Westward = 10D461 9Y.in 24-ба./100 Pair Telephone Cable 
RG-9 Coaxial Cable, 8AWG Telephone Cable High-Leverage Cable Cutters 
dp to % in Copper and Mild Steel 9% in Up to 2/0 AWG Copper and Aluminum Greenlee 727 51.28 
1 trands, Up to %6 in Aircraft Cable, Wire " i Up to #1 AWG, 2/0 Copper and Aluminum, 
7 vein Rope, А uminum and Copper Rods, Klein Tools 63016 20Ғ75 9 Ya in 100 Pair Telecommuntations Cable > Greenlee 727M 4HED3 
Up to %z in for Steel & Iron Rods я uminum, oft Copper, 100-Pair ч 
Anvil Cutter for ЕРДІ and Stranded Copper 9% in awe Communications Wire ШР Klein Tools 463050 ЗҮ 
Wire Up to 12 AWG and Stainless Steel Up F uminum, oft Copper, 100-Pair " 
to .032 in Diameter. Mild Steel Cutter for 9 A in 24 AWG Communications Wire Klein Tools 63050 4А860 
А Conductors Up їо .080 in Diameter. Curved ; Ratchet Cable Cutters 
Tin Cutter for Solid and Stranded Copper Klein Tools 63020 — 6LFW3 9%in 1000 MEM Copper and Aluminum Cable Westward = 100454 
Wire Up to 8 AWG, Multi-Conductor i 500 MCM Copper, 750 MCM Aluminum, 
Gable Up ua in Diameter and Coaxial 10141n 1¥% in Communications Cable Greenlee 159 1ED69 
able Rg-6 Quad, Rg-59, and Rg-62. Р 1000 MCM Aluminum, 600 MCM Copper, ; 
віп 3/0 Copper and Aluminum Irwin Vise-Gri 2078328  4YU79 10 йїп дуде in Diameter Communications Cable Klein Tools 63601 250149 
Stranded and Battery Cable р 600 MCM Aluminum, 400 MCM 
8%in Тіп Aluminum and Copper Coaxial Cable Klein Tools 63030 1Е094 10%in Copper, 336 МСМ Linnet ACSR, 2/0 Klein Tools 63607 250151 
8%in гіп Copper and Aluminum Cable Westward — 10D462 Tripex Steel Messenger Cable 
i А Crescent Н.К. P 400 MCM Copper, 600 MCM Aluminum, | 
9 is in 2/0 Copper Cable, ы Aluminum Cable Porter ecole 2H041 10 Жіп 114 in Communications Cable Klein Tools 63060 4JA44 
94ain 4/0 Aluminum, 2/0 Copper, 100 Pair Wire Jonard Tools JIC-63050 5Т006 i 500 MCM Cable MCM Aluminum un 
9 іп Т іп Сораг and A uminum -Cable Westward — 10D460 10% in and Multiconductor Cable Westward 1YNB3 
uts Up to uminum, Up to А 500 mm 2 AWG 1000 МСМ E 
9 йіп 2/0 Soft Copper, Up to 100 Pair, Westward = 1YNA9 10 Copper and Aluminum Cable Westward 100467 
24-ба, Communication Cable. 10 in 600 МСМ Соррег, 750 МСМ Aluminum Westward m 10D455 
9 in 1^ in Copper and Aluminum Cable Westward — 10D466 i 8 AWG to 1000 kcmil Copper and 
10 in 600 kcmil CU and AL, 1% in Greenlee 45206 21ТХӨ3 11 іп Aluminum, 1 34 Communication Cable Greenlee 760 SLE29 
Communications Cable 12 in 600 MCM/Stranded Copper, 750 Jonard Tools RC-600 400752 
11 750kcmil CU, 1000kcmil AL, 2 Greenlee 45207  21TX94 MCM/Stranded Aluminum 
in Communications Cable 124in 1000 MCM Copper, 1000 MCM Aluminum, Klein Tools 63750 206А9 
12'4im 300 MCM Copper, Aluminum, Westward 10D459 2-1/6 in Communications Cable 
and Low Carbon Steel Bar Communications Cable Max Capacity: 
16 іп 350 МСМ Copper, 350 МСМ Aluminum Klein Tools 63035 4А858 114 in Dia. ACSR, АСАН; 7e in Dia. 
i 5 opper, 1 in 1834in Common Guy Strand; % in Dia. Steel Wire Westward — 10D456 
юп Communications Cable Greenlee TRF 1ED68 Rope; К іп ЕЕ Rod (C.R.S. Soft); 
; 350kcmil CU, 500kcmil AL, 1% in 750 MCM Dia. Copper or Aluminum 
21 in — qii Communications Cable Greenlee 10A PITT 28 in 21A in Soft Cable Klein Tools 63700 2511154 
21 Жіп 500 МСМ Copper and Aluminum Westward — 10D458 2-Handed Ratchet Cable Cutter 
т 500 МОМ Copper, 750 MCM Aluminum, un A 1000 MCM Copper, 1000 MCM Aluminum, 
24 in 1% in Communications Cable Westward 100452 10% in 1¥% in Communications Cable Greenlee 161 1ED70 
24in 500 МЕМ/Соррег and Aluminum Cable Westward = 22UN87 2-Speed Ratchet Gable Cutters 
i 500 MCM Copper, 1000 MCM Aluminum, i 500 kcmil CU, 795 kcmil AL, 1946 
25 in 1% in Communications Cable Greenlee 705 TANG 15% in in Communications Cable Greenlee 778 217x95 
; 500 МСМ Soft Copper, 750 MCM A ; 750 МСМ Copper, 795 МСМ Aluminum, 
25 in Aluminum, 1% in Communications Cable Klein Tools 63041 4859 19A in 131 in Communications Cable Greenlee 1/4 1E071 
1 500 МСМ Соррег апа 750 МСМ = 20 in 636 MCM ACSR Steel Core Cable Greenlee 776 4GA99 
25 Жіп Aluminum, Men BEEN Cable С а TYNES Heavy-Duty Manual Communications Cable Cutters 
Я in Copper or Aluminum, % in rescent H.K. ; 350 МОМ Copper and Aluminum, Km 
28 in Wire Rope, “в in ACSR Porter O290FHUN 2Н011 18A in 25mm Communication Cable Westward 22UN73 


2/0 ACSR Cable, % in Piano Wire, 350 


1 500 MCM Copper, 1000 МСМ Aluminum, ES 
MCM Copper and Aluminum Cable Greenlee 749 AAT6S 26 їп Westward 22UN72 


38mm Communication Cable 
750 MCM Copper, 1000 MCM Aluminum, 


28 in 


i Up to 750 MCM Copper, 1000 MCM Г _ 
31 Yin Aluminum, 1 Y in Communications Cable Greenlee 706 4HEAB а. n zomm communication Cable ыш = 2 
; 500 mm 2 Copper and Aluminum = in 4 in Communications Cable reenlee 
31 еіп Cable, 2% in Communication Cable Westward 100451 МСМ Cable 900-Pair Soft 
А 1000 МСМ Copper, 1200 МСМ Aluminum, | 37 in Copper and Aluminum, Up to Klein Tools 63047 250152 
32 In 1% in Communications Cable Klein Tools 63045 — 2DFZ6 274 in Diameter Soft Cable 
32in 1000 MCM/Copper and Aluminum Cable Westward = 22UN89 
зө іп 2411 Wire Rope, Stainless Westward — 100450 


Steel, and Aircraft Cable 


KLEIN WESTWARD (GREENLEE 


10D465 
BX/Flexible Conduit Cutters 
Cuts BX cable, steel sheets, steel strapping, and bundling wire. 4A862 has a built-in stripping notch with plastic- 
dipped handles for easy gripping. 10D465 has high-frequency quenching and features a high-strength spring for 11L580 
cutting electrical cable. 11L580 has hand crank that easily cuts steel with a few quick turns. 
Overall Mfr. Item 
Length Cutting Cap./Material Cutting Action Handle Brand Model No. 
T*Ain Cuts a Variety of Materials Including BX Cable, Sheet Metal, Steel Strapping, and Bundling Wire. Shear Plastic Dipped Klein Tools 1104 4A862 
8in ўв in Soft Steel Wire Rope And Cable Straight PVC Grip Westward — 10D465 
10% in Тїп AC And MC Cable Rotary Molded Greenlee 0952-01 11L580 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 843 


HAND TOOLS Scan. Order. Done. [= 
Wire & Cable Strippers/Cutters Details on page A1. 


csT-1900 


1YNA4 
22РҒО1 


5TDA7 


3PB81 
2DGH1 


6) -омлнотоо =: © GREENLEE WESTWARD CablePrep- 4“ 


Tools You Trust Since 1999 <<». 


Wire Stripper/Cutters and Wire Tools 25512 12 ШЕ сан Paladin Tools’ 11” II 


Overall Item Overall Item 
Description Length Cap. Brand No. Description Length Cap. Brand No. 
Cable Slitter Tools Wire Stripper/Cutter/Crimper, 55 7 1⁄2 in 18to 10 AWG Greenlee 22PF01 
Fiber Optic Cable Slitter _ un Wire Stripper/Cutter/Crimper, 55 7 / іп 18to 10 AWG Greenlee 22РҒ02 
Blade, Pkg. of 25 Pond раз мат Wire Stripper/Cutter/Crimper, SS 9іп 8 to 18 AWG Greenlee — 22PF06 
Fiber Optic Drop Cable 4i 250i Jonard Tools 5TDD1 Stripper/Cutters 
Slitter, Flat Drop ii тыш опа 005 Adjustable Wire Stripper/Cutter — 5 Ys in 24 to 12 AWG Klein Tools 20605 
Cable Strippers | 7 i 2 Compact Wire Stripper/Cutter 5in 26 to 12 AWG Klein Tools 206Н1 
Cable Stripper "Triple Action" 5 іп Vie to 1% in Jonard Tools — STDA7 Curved Wire Stripper/Cutter 7 Ve in 20to 10 AWG Westward — 1YNA3 
Cable Stripper Blade 35 in For Use With 5TDA7 Jonard Tools 5ТрА8 12 to 14 AWG Solid, 
Cable Stripping Tool 7 in 8 AWG to 750 MCM Greenlee 454N79 Klein-Kurve Dual NM 7% in Screw Shearing 6 to 32 Klein Tools 1ҮВВЗ 
Pocket Cable Stripper 6% in 1% in Westward 1ҮМ79 Cable Stripper/Cutter and 8 to 32, Strips and 
"E ч Я Р 10 to 34 AWG Solid Cuts 14 to 16 Stranded 
Self-Adjusting Wire Stripper 9in and Stranded Greenlee 1ATA7 6 to 12 AWG Standard, 
THHN Cable Stripper Тіп 8 AWG to 1250 kcmil Greenlee 4HDZ9 Klein-Kurve Wire Stripper/Cutter 7 v іп Screw Shearing Klein Tools ТҮВР9 
Wire Stripper Тіп 8 to 22 AWG Westward 1ҮМ28 15 é 5 2 әлі 5- af 4 
Drop Cable Stripping Tools | : ; : 0 іапсаго, ; 
m Stripper n 4V in 3A in Cable Prep | 6JAX5 Klein-Kurve Wire Stripper/Cutter 7 Yin ШЕ 10 AWG Solid, Screw Klein Tools ЗРВ81 
Coax and UTP Cable Stripper 4% in VA Jonard Tools 232417 5030 AWG mE E 
Coax Cable Stripper 5 in = Cable Prep — 6JDE6 ; S В 0 010, 22 10 | 
: : 5 Klein-Kurve Wire Stripper/Cutter 7 Yin 32 AWG Standard, Screw Klein Tools 20608 
Coax Cable Stripper 7 Vin — Cable Prep — 6JDF4 ; Е = 
= - F Shearing 6 - 32 and 8 - 32 
Coax Cable Stripper, RG6/59 5in Жіп Cable Prep — 6JDE7 Self-Adjusting Wire : "NT д 
Coax Cable Stripper, RG7/11 5in YA in Cable Prep 6JDF1 Stripper/Cutter 8in 24 to 10 AWG Irwin Vise-Grip 1XFZ6 
Hardline Stripping/Coring Tools і - Wire Stripper/Cutter 5in 30 to 10 AWG Paladin | 21ТХ96 
Cable Stripper біп 500 AWG Cable rep. 5JDHO Wire Stripper/Cutter 6 Ain 16 to 8 AWG Klein Tools 206.Л 
Еа біп 625 AWG CablePrep — 6KDNS Wire Stripper/Cutter 6A in 16 to 30 AWG Westward — 1YNA2 
z Wire Stripper/Cutter 6 in 18to 10 AWG Klein Tools — 44854 
Smp Tem s, 10018 Stranded А 8 А Wire 5 ТИТ tter біп 201010 AWG Westward — 1YNAi 
trip/Cut/Loop/Crimp/Shear 8% in shearing a Solio, ere Klein Tools 45Р257 Wire Stripper/Cutter 6 Vin 26 to 16 AWG Klein Tools 4А855 
; = E : 
10 to 18 Stranded Wire, 8 Wire Stripper/Cutter 6 A in T 201022 АМО. Ü Klein Tools — 4A856 
Strip/Cut/Loop/Shear 8%in 1016 AWG Solid, Screw Klein Tools 45Р756 Wire Stripper/Cutter 6 Жіп to 22 AWG Standard Klein Tools — SLL87 
Shearing 6-32 and 8-32 Wire Stripper/C 6351 201010 AWG Prot 3R285 
Wire Stripper, Multi 7% in 101026 AWG Standard, ^ (iin Tools 2DFEA ire otrippar SUUS on О ГОО 
Functional Wire Strippers 8 to 22 AWG Solid Wire Stripper/Cutter 6 іп 10 to 22 AWG Jonard Tools 2TDK7 
Stripper/Cutter/Crimpers Wire Stripper/Cutter 6% in 16 to 26 AWG Jonard Tools — 2TDK8 
5-in-1 Wire Stripper/ | Wire Stripper/Cutter 6 іп 20 to 30 AWG Jonard Tools 2Т0К9 
Cutter/Crimper 8 Жіп 22 to 10 AWG Proto 3R286 Wire Stripper/Cutter 6 in 16 to 26 AWG Greenlee 22РҒ05 
Long Nose Wire Stripper/ : Wire Stripper/Cutter 6in 20to 10 AWG Greenlee 22РҒ04 
Catlar/Crimper i 8 Yin 22 to 10 AWG Westward ТҮМА4 Wire Stripper/Cutter 7 Yin 6 to 16 AWG Greenlee — 22PF03 
А " - - т : 
шыптыр Вит 22010ANB _ Klein Tools 5Ш38 -Wire Siipper/Cuter Fin — HR10AWG — — IDEAL ЫЛ? 
Wire Stripper, Multi ; 10 to 26 AWG Standard, ; ; ; Р 10 to 20 AWG PVC or THHN 
Functional Wire Strippers 8 V» in 8 to 22 AWG Solid Klein Tools 20669 Wire Stripper/Cutter 9in Insulation, Up To % in L. Greenlee 21ТХ91 
Wire Stripper/Cutter/Crimper 8 in 8 to 22 AWG Westward 1ҮМА5 Wire Stripper w/ ; ; 
Wire Stripper/Cutter/Crimper 8 in 22 to 10 AWG Proto  3R287 Hold-Open Spring ЭП Е Klen TOOS: ерер 


Xcelite RWIN. үу, таяр 
Electronics Tool Kits 


Each kit contains an assortment of professional hand tools to address most common issues 


51-pc. Intermediate 


Tool Kit w/ ul и ә à А 
Cordura Case encountered by technicians, service staff, and field engineers. Tools are mounted in pockets, 
6C383 with additional space provided for an individualized selection of other tools. For complete list of 


kit contents, see Grainger.com. 


Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
Tool Kits w/Cases 
51-pc. Intermediate Tool Kit w/Polyethylene Case Xcelite TCMB150STN 66381 
А 51-pc. Intermediate Tool Kit w/Cordura Case Xcelite TCS150STN 60383 
8-pc. Soft Grip 8-pc. Soft Grip Miniature Plier Set w/Case Irwin Vise-Grip 2078714 5EWN5 
Miniature Plier Tools Only 
Set w/Case Precision End Nose Pliers Westward — 10021 
БЕМ/М5 Cases Only (No Tools) 
18 in Wx 12% inDx4 ИН Xcelite TCMB100MT 66481 
17% inWx 12 inDx5 %inH Xcelite TCMB150MT 66483 
T7inWx3inDx 12inH Xcelite TCS150MT 66484 
844 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 


HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Crimpers & Cable Pullers 


24 KLEIN RIDGID (Ò GREENLEE Paladin Tools WESTWARD 


Crimpers 

DIELESS CRIMPERS and 2 die positions. 13H893 and safety release for uniform crimps 

Feature a wire cutter in the nose 13H894 have revolving dies. every time. Full Cycle Ratcheting 5LE32 
and plastic-covered handles. RATCHETING CRIMPERS Crimper has color-coded wire size am i j 


markings. 


BATTERY TERMINAL CRIMPER 
Features an all-in-one integral 
crimp nest with no removable 
parts to lose or rotating dies to 
set. User can set crimp depth with 
simple-to-use adjustment screw. 


1ED63 is for small lugs and 
splices, and fits in tool pouches. 


CRIMPERS WITH DIES 
49NV75 has a rotating, replace- 
able, color-coded dies for 
attaching lugs or connectors 

to wire and cable. 5KPH6 and 
5KPN8 have pivot-action jaws 


Put more crimping power into 
each squeeze. Kwik Cycle crimp- 
ers feature a ratchet-action 
mechanism that releases after 
proper crimp force is applied. 
Compound-Action Ratcheting 
Crimper with narrow-span 
handles has a built-in ratchet with 


Я: 
13H894 
h DEO 


Overall Mfr. Item 
Cap. Length For Use With Brand Model No. 
Dieless Crimpers 
22 to 10 AWG 9in Insulated and Non-Insulated Terminals Milwaukee 48-22-6103 S2AY47 
22 to 10 AWG 9% in Insulated and Non-Insulated Solderless Terminals and Connectors Klein Tools 1005 5LL34 
22 to 10 AWG 9% in Insulated and Non-Insulated Solderless Terminals and Connectors Klein Tools J1005 1ED90 
22 to 10 AWG 9 іп Non-insulated Solderless Terminals and Connectors Klein Tools 1006 51135 
1000 kcmil Cu/750 kcmil Al 22 in Electrical Lugs and Connectors Ridgid 48373 45NC06 
8 AWG to 250 KCMIL Copper, 8 to 4/0 AWG Aluminum 22 % in UL and C-UL Classified Color Coded Lugs and Splices Greenlee 1981 5LE32 
8to 1/0 AWG 10іп Small Copper Connectors Greenlee K111 1ED63 
4AWG to 1000 KCMIL Copper, 52 AWG to 1000 KCML Aluminum 26 in Aluminum and Copper Lugs Greenlee HK12ID 6ENZ5 
бай, Сар Ачы. КЫКЕ 7 іп Snagless Connectors, Flat Satin Paladin 1561 4NHR6 
Cable Copper: 250, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #8, i i 
Muminun, Terminals: 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, #1. #2, #3, #4. #5. 46, #8 23 In Lugs and Splices Westward 3ВҮ898 38Ү69%8 
Crimpers with Dies 
8to 1/0 AWG 15 % in Copper Connectors Greenlee K05-SYNCRO  49NV75 
22 to 10 AWG 9 Әіп Electrical Terminations and Connections Greenlee KP1022 5KPH6 
22 to 10 AWG 9 іп Electrical Terminations and Connections Greenlee KP1022D 5KPN8 
7-4/0 AWG 24% in Non-Insulated Connectors Westward = 13H893 
10AWG, 7AWG, 5AWG, 3AWG/2AWG, 1/0AWG 15 % in Non-Insulated Connectors Westward = 13H894 
Ratcheting Crimpers 
Kwik Cycle 
22 to 6 AWG 1276 in Non-Insulated Terminals Greenlee K2-1BGL 21TX86 
Compound-Action 
22 to 10 AWG 9in Insulated Terminals Klein Tools T1710 2DFE2 
Full Cycle 
22 to 10 AWG 9in Insulated Terminals Klein Tools T1715 2DFE3 
Ratcheting Crimpers with Dies 
Kwik Cycle 
22 to 8 AWG Qin Noninsulated Terminal Die Sets Greenlee 45505G 4CN30 
22 to 10 AWG 9in Insulated Terminal Die Sets Greenlee 45500G 4CN29 
Battery Terminal Crimper 
6 to 4/0 AWG 19 Y^ in Crimping Lugs and Terminals Klein Tools 2006 25D147 
і 15У963 
9 GREENLEE KLEIN 
Gardner ‘Toston Company 
Gardner TOOLS. 


Electric Cable Pullers and Accessories 


Attach to 1" and larger conduit with 
no loose parts. Self-contained units 
have high-torque integral motor. 
Circuit breaker on motor switch 
stops the puller motor if it becomes 
overloaded. 


ELECTRIC CABLE PULLERS 


Gardner Bender—Deliver smooth 
power with no chains or sprockets 
to break. Can be assembled in 
multiple configurations, so that it 
can be mounted almost anywhere, 
even in tight corners. Powerful 
motor can start under full load. 


Greenlee—31AD38 offers high 
and low speeds for intermediate 
and continuous pulling. High speed 
is for loads up to 1000 Ib. and low 
speed is for loads up to 2000 Ib. 
Portable handle, wheels, and dolly 
base increase mobility around 
industrial facilities and offer self 
storage. There are no loose pieces, 
minimizing lost parts and set-up 
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time. Boom extends up to 8 ft. 
Quick-adjust clamp easily connects 


to the outside of 1” or larger conduit 
sizes without need for adapters. Use 


with Greenlee %6” double-braided 
composite pulling rope. Turbo Puller 
454N82 sets up in less than 60 


seconds. 2-speed motor is designed 


for 6,000 —Ib. loads. Right-angle 
sheave allows you to stand it out of 
the direct line of force. 15X788 and 
15X797 use Greenlee 7%” double- 
braided composite rope. Pulling 
speed ranges from 2000 Ib. at 8 
fpm (feet per minute) to 8000 Ib. at 
6 fpm. 4HEA6 features 6,5000 max. 
capacity. 


SHEAVES 
Aluminum alloy hook sheaves allow 


user to configure the direction cable 


and wire is to be pulled through 
conduit. Welded steel frames with 
forged steel closure-type hooks. 
Self-lubricated bearings. 


Description 
Electric Cable Pullers 
Brutus Cable Puller 
Portable Cable Puller 
Turbo Cable Puller 
Ultra Tugger Cable Puller w/Chain Mount 
Ultra Tugger Portable Cable Puller 
w/Mobile Versi-Boom 


Description 
Cable Puller Accessories 
Cable Pulling Rope 
As in x 300 ft 
MAs in x 600 ft 
іп x 300 ft 
Ys in x 600 ft 
Cable Puller Sheaves 
Roller 6 in dia x 5 in Width 
Roller 12 in dia x 5 in Width 
Roller 18 in dia x 5 in Width 
Roller 24 in dia x 5 in Width 
Cable Pulling Grip Kit 
Cable Pulling Grip 
Cable Pulling Jaw Grip 
4 B&S solid 0.20 іп Max. Cable Size 
2 B&S 0.25 in Max. Cable Size 
Steel Strand 0.50 in Max. Cable Size 
Steel Strand 0.50 in Max. Cable Size 
Wire Rope 0.75 in Max. Cable Size 
Wire Rope 1 in Max. Cable Size 
0.37 in Max. Cable Size 
0.55 in Max. Cable Size 


Pulling 
Force (Ib.) 


8,000 
2,000 
6,000 
10,000 
8,000 
10,000 
Max. 
Cap. 


4000 1 
40001 
22001 
22001 


еее 


ы 
© 
e 
e 
5555 


1,500 
2,500 
5.000 
5.000 
8,000 
8,000 
4,500 
8,000 


555155555 


Brand 


Gardner Bender 
Greenlee 
Greenlee 
Greenlee 
Greenlee 
Greenlee 


Brand 


Greenlee 
Greenlee 
Greenlee 
Greenlee 


Greenlee 
Greenlee 
Greenlee 
Greenlee 


Greenlee 


Klein Tools 
Klein Tools 
Klein Tools 
Klein Tools 
Klein Tools 
Klein Tools 
Klein Tools 
Klein Tools 


31AD38 


Mfr. 
Model 


CP8000 


35283G 
35284 
455 
456 


650 
651 
652 
653 


629 


1613-30 
1604-10 
1604-20 
1604-20L 
1625-20 
162520-1 
1613-40 
1684-5 


Item 
No. 


15V963 
31AD38 
454N82 
15X797 
15X788 
15X798 
Item 
No. 


4НЕА2 
4НЕАЗ 
1XGB4 
1XGB5 


4НЕА4 
2NYG9 
2NYH1 
2NYH2 


4HEAG 


2DGR4 
2DFG1 
2DGR2 
2DGR3 
2DGR5 
2DGR6 
2DFG2 
2DFG7 


845 
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Journeyman 
Trade Tool Sets ©ereenree (Іш? KLEIN 


No. of Tool Storage Mfr. Item 
Pieces Tool Families Included Included Brand Model No. 
Electricians Tool Kits 
12 Electrical and Telecomm Tools, Measuring Tools, Pliers, Screwdrivers Pouch Greenlee 0159-13 2NYH3 
Awls and Scribers, Cutting Tools, Drilling/Extracting/Tapping 
17 Tools, Hex and Torx Keys, Measuring Tools, Miscellaneous Tools, Caddy Greenlee 0159-17ELEC 416/65 
Nut Drivers and Nutsetters, Screwdrivers, Striking Tools 
18 Cutting Tools, Pliers, Screwdrivers Case Milwaukee 48-22-0140 — 444N78 
Cutting Tools, Electrical and Telecomm Tools, Measuring Tools, i 
28 Nut Drivers and Nutsetters, Pliers, Screwdrivers, Wrenches Backpack Klein Tools 80028 2\7А9 


Awls and Scribers, Cutting Tools, Drilling/Extracting/Tapping 

28 Tools, Hex and Torx Keys, Measuring Tools, Miscellaneous Tools, Backpack Greenlee 0159-28BKPK 416/63 
Nut Drivers and Nutsetters, Screwdrivers, Striking Tools 

Awls and Scribers, Cutting Tools, Drilling/Extracting/Tapping 

28 Tools, Hex and Torx Keys, Measuring Tools, Miscellaneous Tools, Bag Greenlee 0159-28MULTI 416.64 

Nut Drivers and Nutsetters, Screwdrivers, Striking Tools 

Electronics Tool Kit 


6 Electrical and Telecomm Tools, Pliers, Screwdrivers None Greenlee 0159-36 11L581 
Journeyman Tool Sets 
Electrical and Telecomm Tools, Measuring Tools, 
17 Pliers, Screwdrivers, Striking Tools Caddy Greenlee 0159-12 2NYH4 
Electrical and Telecomm Tools, Measuring Tools, Nut Drivers i 
18 and Nutsetters, Pliers, Screwdrivers, Wrenches Belt, Pouch Klein Tools 80118 2DGP4 
Awls and Scribers, Cutting Tools, Electrical and Telecomm Tools, Measuring i 
41 Tools, Nut Drivers and Nutsetters, Pliers, Screwdrivers, Wrenches Backpack Klein Tools 80141 210201 
Maintenance Tool Kit 
19 Cutting Tools, Pliers, Screwdrivers Case Milwaukee 48-22-0142 — 444N80 
Plumbers Tool Kit 
22 Cutting Tools, Pliers, Screwdrivers Case Milwaukee 48-22-0141 _ 444N79 
Fish Tape 
10F505 
EIN 
REENLEE KL 
GREI . TOOLS. 
7 
| JAMESON " 
ж WESTWARD 
Fish Sticks ES p 
21CJ17 . FISH TAPES FISH LINE 
Fish Line Center feed t without 
асмо4 Steel—Nonmetallic case will not dent “6116г 1660 assures payout withou 
a= cme or rust. Winder slide is included for tangling. Can be pulled into the run 
rewind of tape. with the wire, making it easy to add 
Fish Rod wires at a later date. Strong, light- 
ЛҒАН? Smart Mark—Laser etched ft. and weight nylon is mildew-resistant. 
Mtr. Item meter distance markings every 1 FISH STICKS 
Description L Tape Size Brand Model No. ft./0.3m (fist mark is at 2 ft./0.6m). 
Fish Tapes Speed Flex leader lets you fish farther Push or pull wires over long distances, 
50 Vsinx0.060in Greenlee 438-5H 1ED72 and faster. including subfloors, crawl spaces, and 
Steel 50 3s in Greenlee — FTN536-50 — 2NXF4 А attics. 
100 Vain Greenlee FTSS438-100 3WAHS Magnum Pro Steel—Corrosion- 
Fiberglass S-Class Tuff-Grip Pro 100 Vio in DEAL 31-063 — 10F507 ^ resistant tape. FISH RODS 
Nylon 100 34s in Greenlee ҒТМ536-100 — 2NXF5 i i igidi 
Steel 100 Ya in x 0.060 іп DEAL 31-050 — 31AD58 — Flex-0Q-Twist—-Tape slips through Fiberglass Tods provide added rigidity 
Steel 120ft Фіпх0.060іл IDEAL 31-036 — 31AD47 : : when multiple sections are threaded 
lateral locking and vertical bends 
Stainless Steel 120ft %sinx0.060in IDEAL 31-066 31AD49 9 . together. Glow-in-the-dark fishing 
Fiberglass 120 As in DEAL 31-554 31AD70 " ; i i ieihilitu 1 
Magnum Pro Steel 1281t Yinx 0.060in Greenlee FTS438-125 - 2NXEB Fiberglass—Nonconductive tape has Stick 1FAH7 provides high visibility in 
Fiberglass 200 Asin Klein Tools 56014 15Х659 low-friction coating and noncoiling dark spaces and includes three 5-ft. 
Fiberglass 200 Asin DEAL 31-155 — 31AD66 properties. pieces for a total of 15 ft. 
Blued Steel, Laser Etched 240 Vs in x 0.060 in DEAL 31-057 10F503 
Magnum Pro Steel 240 Y&inx0.060in Greenlee FTS438-240 2МХЕ9 Nylon—Curl-resistant nylon tape has 
ШЕШЕН wi 250 ^ in Greenlee FTS438DL-250 110584 200 to 250-lb. tensile strength. 
400 JA in Jameson  6-14-400M 66СР8 Mir. Item 
Blued Steel, Laser Etched 120 Yeinx0.060in IDEAL 31-056 10F502 Description L Brand Model No. 
Fiberglass 100 Туба in Greenlee FTXF-100 — 780AW7 Fish Line 
Fiberglass 100 Asin DEAL 31-087  31AD40 — (уоп 2150 ft Greenlee 595 4CNO4 
50 Ўв in DEAL 31-062  10F506 Fish Sticks 
Fiberglass S-Class Tuff-Grip Pro — 200 Asin DEAL 31-064 10F505 Telescoping 12 ft Greenlee FP12 1XGB8 
Fiberglass S-Class Tuff-Grip Pro 100 Asin DEAL 31-061 10F504 Telescoping 18 ft Greenlee FP18 4GA97 
Fiberglass Tuff-Grip Pro 120 34e in DEAL 31-544 6ECR4 Telescoping 24 ft Greenlee FP24 4GA98 
Fiberglass Tuff-Grip Pro 60 As in DEAL 31-542 GECR3 Fiberglass 12ft IDEAL 31-611 31А081 
Flexible Steel 100 34s in Greenlee ҒТҒ5439-100 45JY05 Fiberglass 24 ft IDEAL 31-612  31AD82 
Flex-O-Twist Spiral Wound Steel 500 Asin Greenlee — FTFS439-50 — 2NXF1 5-Pc. Set: Includes 3 Rods, Hook 
Magnum Pro Steel 65ft %inx0.060in Greenlee ҒТ5438-65 2МХЕТ Nose Tip, and Bullet Nose Tip 128 Westward = 21617 
50 982 in Westward = 21CJ16 7-Pc. Set; Includes 5 Rods, Hook 
T 100 віп DEAL 31-092  31AD52 Nose Tip and Bullet Nose Tip ӨЗІ Westward — 2168 
у 25 Жіп х0.030іп Greenlee 438-2Х 1ED73 Bullet Nose Tip — Westward = 21CJ20 
150 Vs in Greenlee FTS438DL-150 111583 Fish Rods 
Mfr. Item Lo-Flex Glow Rod Set, 5-Pc. 12 ft Klein Tools 56312 — 31ME19 
Description L Brand Model No. Hi-Flex Glow Rod Set, 5-Pc. 18 ft Klein Tools 56418 31МЕ26 
Flexible Tape Leaders Mid-Flex Glow Rod Set, 8-Pc. 9ft Klein Tools 56409 31МЕ24 
Flexible 34e in x 6% in Westward — GEXUO Fish Stix 4 ft to 12 ft Greenlee 540-12 1ED74 
Speedflex Ys in Thick, 12 in L Greenlee 439-2 11L582 Fish Stix 3 ft to 24 ft Greenlee 540-24 1ED75 
Flex-0-Twist 12inL Greenlee 439-1 4CN02 Glo Stix 5 ftto 15 ft Greenlee 540-15 1FAH7 
846 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Vacuum/Blower Power Fishing Systems 


FISHING SYSTEMS 


Vacuum/Blower Power Fishing 
System—Everything necessary to 
blow or vacuum fish line, poly line, or 
measuring tape. 


Li'L Fisher® Vacuum/Blower 
Power Fishing System—Compact 
unit has vacuuming and blowing 
capabilities, moving line through the 
conduit run. Power unit detaches from 
canister for easy cleaning. Includes 
unit and hose only. 


CONDUIT PISTONS 

Fit all types and sizes of conduit, % 
through 2" (including rigid, IMC, and 
EMT). 

POLY LINE 

Tangle-resistant line pulls rope 
through conduit with power fish tape 
systems. 

Note: Not for pulling wire or cable. 


ACCESSORIES 


Conduit Measuring Tape— 
Measurements are permanently 
printed at every foot—from 0 to 3000 
ft.—to measure lengths of conduit 
runs. Waterproof polyester has 130-Ib. 
breaking strength. 


Note: Dispenser available; go to Grainger.com® 


Gel and Cream Lubricants—Adhere 
to cable and wire without dripping 

and are compatible with all insulation 
types. Clean up using only soap and 
water. 


Accessory Kit—Includes 85-Ib. 

x 2150-ft. fish line, pistons for 1^", 
34" 1, 114", 115, and 2" conduit, 
adapter cones for 1?" to 1" and 11⁄4" 
to 2%" conduit, adapter nozzle for 
measuring tape. 


Mfr. Item 

Description Tank Size Includes Model No. 

Fishing Systems 
String Adapter, Conduit Seals: 7 
Vacuum/Blower Power to 1 іп, 1% to 2% in, 3 to 4 in, с; 
Fishing System 1298l EMT and Rigid Conduit Pistons: 690-15 22PE97 
at Y2 to 4 in, Pull String: 2150 ft 

Li'l Fisher Vacuum/Blower — 5 gay 1% in dia x 10 ft Hose 390 4CN23 


Power Fishing System 


Pipe and Conduit Rack, 
Wire Carts, and Caddy 


MOBILE PIPE AND CONDUIT RACK 
Rack has 7 individual storage compart- 
ments. Folds and stacks for easy 
storage and transport. 100-Ib. capacity. 


WIRE CART 

Large-capacity cart can be used verti- 
cally or horizontally; a built-in wire 
guide permits horizontal dispensing. 
Tubular-steel welded construction. 
Features 5 reel axles with spring-clip 
retainers and includes 2 positions for 
axle storage. Can configure for large 
reels with no loose parts. Handles 

6" spools. Can pass through 28"W 
openings. 


HAND TRUCK/WIRE CART 

Includes five 94" -dia. spindles for 
storing and dispensing up to fifteen 
500-ft. reels of #14 THHN wire. Has 
storage space for 3 spindles and clips 
when not in use. Lay flat when dispens- 
ing, stand upright to use as a hand 
caddy. Cap.: two 1000-ft. (305m) spools 


Overall 


Description Height 
Mobile Pipe and Conduit Rack 63 Yin 
Wire Cart 54 V» in 
Hand Truck/Wire Cart 47 in 
Hand Truck/Wire Caddy Expander Kit — 41 in 
6-Spindle Wheeled Wire Caddy 31 in 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


up to 22" (558.8mm) dia. x 1636" wide; 
three 2500-ft. (762m) spools up to 14" 
(355.6mm) dia. x 16%" (416mm) wide; 
ten 500-ft. (152m) spools up to 7" 
(177.8mm) dia. x 8" (203.2mm) wide; 
and fifteen 500-ft. (152m) spools up to 
7" (177.8mm) dia. x 5%" (136.5mm) 
wide. Can roll through 23"W openings. 


Expander Kit—Expands the capac- 

ity of 2MDN8 by up to 60%. Bolts on 
without drilling holes. 41"H х 12%"\\. 
Includes 2 supports, 3 spindles, and 
mounting hardware. Dispenses up to 24 
spools up to 7" dia. x 596" W; 16 spools 
up to 7" dia. x 8"W; 5 spools up to 12" 
dia. x 1625"W; З spools up to 14" dia. 

x 1696" W; or 2 spools up to 22" dia. x 
163%"\\. 

6-SPINDLE WHEELED WIRE CADDY 
Holds 6 spools of wire up to 18" dia. 
Steel welded frame and large 8" wheels 


with front locking caster for easy move- 
ment under heavy load. 


Overall Overall Mfr. Item 
Width Depth Brand Model No. 
34in 58%in Greenlee 668 4GA96 

27 зіп 267 іп = 50648 50648 
23 іп 25 in = 2MDN8 2М0М8 

= 12%in Greenlee 10462  1ED76 
30 in 30 in Greenlee 909 4HED2 


HAND TOOLS 
Fishing Systems & Wire Rack Carts 


22PE97 


Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Conduit Pistons i > 5 
For % in Conduit 608-5 3PA88 5 
For 34 in Conduit 609-5 3PA89 5 
_ For 1 in Conduit 610-5 3PA90 5. 
For 1% in Conduit 611-3 3PA91 3 
For 1% in Conduit 612-2 3PA02 2 
For 2 in Conduit 613 50646 1 
Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Poly Line 2 
210 Ib x 500 ft 430-500 1FAJ4 1 
210 Ib x 6500 ft 430 4A762 1 
240 Ib x 5200 ft 431 4A763 1 
Accessories a 
Conduit Measuring Tape 435 4A764 1 
Cream Lubricant, 1 qt. CRM-Q 4A801 1 
Gel Lubricant, 1 qt. GEL-Q 50647 1 
Gel Lubricant, 1 gal. GEL-1 4HEA7 1 
Accessory Kit, For Use with 4CN23 392 4CN25 1 


Mobile Bar & 
Pipe Rack 
4GA96 


€ 


Three 4GA96 
units, stacked 


5C648 
(Wire Not 
Included) 


2MDNS with 
1ED76 
(Wire Not 
Included) 


847 
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Bending Equipment Details on page A1. 
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Electric á m 
eTFG7 Bending Equipment 
ELECTRIC BENDERS 


The 555 Series, commonly referred to as "triple nickel", are portable units bending 
Yh" to 2" dia Rigid, IMC, and EMT conduit up to 180°. Built-in bend charts guide for 
accurate bends. Operate with a remote pendant control. 

Combos include bender and shoe listed on same line. 


PROGRAMMABLE BENDER 

Intellibender offers conduit capacity: 34" rigid, 1 to 2" rigid, EMT, or IMC. Sensors 
automatically adjust for conduit dia. and type. LCD interface. 

MECHANICAL BENDERS 


Standard—Ratchet action and built-in 0° to 90? bending gauge. Capacities: 1⁄2", 


Mechanical уы ang 1" IMC and rigid conduit. Welded frame and wheels. Handle not included. 


иЗ Use 5 ft. of 1" rigid conduit for handle. 
Heavy-Duty—Independent ratchet mechanism simplifies both conduit bending and 
shoe changes. Each shoe has its own "swing-away" clamp to lock pipe in place. 
—" Conduit capacities: 34" to 2" EMT, > to 1" IMC, 1⁄2" to 11^" rigid, and 1^" to 11^" 
MATSS aluminum. Includes frame and heavy-duty undercarriage with wheels, 5 shoes, 2 
EMT follow bars, EMT follow bar roller, roller, and roller pin. 
Little Kicker Offset Bender—Bends offsets for /2" EMT. 
BENDER SHOE COMBO 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Description Brand Model No. Model No. Model No. 
Electric Benders 
w/Standard Pendant; /2-2 in EMT Shoes Greenlee 5550Х 6TFG7 | 13934 22РЕ99 7J385 171385 
Y2 to 2 іп, 120V, Horizontal and Vertical Operating Position Greenlee 854DX 380029  — — — — 
w/Standard Pendant; %-2 in Rigid/IMC Shoes Greenlee E — 28008 22РЕ98 7J384 17,384 
w/¥ in, 1% in 1/5 in and 2 in Shoes and Support Roller Units Gardner Bender B2555EMT 151885 — — — — 
w/¥ in and 1% in Rigid and IMC Shoes, and Support Rollers; 17/2 and 2 in Rigid Shoes and Support Rollers Gardner Bender B2555RIG 15/88 — — — -- 
Programmable Benders EM 
Cyclone w/Bending Shoe and Weather Resistant Cover Gardner Bender B2000 15V883| — — — — 
IntelliBender Electric Conduit Bender, % - 2 in Rigid/EMT/IMC Greenlee 855GX 6TFG6 | - — — — 
Mechanical Benders 
Standard Mechanical Bender Greenlee 1800 1ATF2 — — — 
Heavy-Duty Mechanical Bender Greenlee 1818 1ATF3 = = = — 
Little Kicker Offset Bender Greenlee 1810 4A724 — — — — 
О Mfr. Item Rigid/ Centerline Mfr. Item 
Description Brand Model No. EMT Size IMC Size Bend Radius ^ Brand Model No. 
PVC Heating/Bending Equipment Hand Benders w/out Handles - Ductile Iron 
Electric PVC Heater for % to 2 in PVC Pipe Greenlee 849 5637 тіп - 4 1% in IDEAL 74-001 10F487 
PVC Heating Blanket for / to 11⁄2 in PVC Pipe Greenlee 860-1-1/2 50638 34 in win 5 136 in IDEAL 74-002 10F488 
Rigid/ Centerline Mfr. Item 1in Эд in 6 37/54 in IDEAL 74-003 10F489 
EMT Size IMC Size — Bend Radius Brand Model No. 1 іп Tin 9%in IDEAL 74-006 10F490 
Hand Benders w/Handles - Cast Iron Hand Benders w/out Handles - Aluminum 
Yo in — 4in Klein Tools 51603 4VDH3 Yin — 4 ўв in Greenlee 840A 4A732 
Ain _ __ hin 5in Klein Tools 51604 4VDH4 % in win 5 іп Greenlee 841A 4А733 
Hand Benders w/Handles - Ductile Iron Tin Зд in 6 іп Greenlee 842A 4A734 
Y» in — 4 s in IDEAL 14-026 6ECRO Handle Mfr. Item 
3^ in Vb in 5 Yin IDEAL 14-027 6ECR1 Length For Use With Brand Model No. 
lin Зд іп 6 ^in IDEAL 74-028 GECR2 Handles for Hand Benders | К 
Тиіп Тіп 9% in IDEAL 74-034 10F486 10F496, 74-002, T4031 Mfr No. 74-001 TEH 3 74-019 106481 
Б і ; й 'estwari — 
LUI DN aa ое бея 38 in 51608 51609 Klein Tools — 51427 —  AVDG3 
Jain Tain 51Уыіп IDEAL 74-047  10F495 ELYEPRELYER Greenlee БШ ШУ 
- 35 = T | 10F489 Conduit Bender IDEAL 74-020 10Ғ492 
Тіп % in Klein Tools 51605 61UW02 44 in 51610 Klein Tools 51428 41064 
У in = = Klein Tools 51606 61UW03 4A734 Greenlee 84H2 56636 
54 in Mfr. No. 56211 Klein Tools 51429 4VDH8 
55in Mfr. No. 74-006 IDEAL 74-021 10F493 


Screw Type 
Reel Stand 
5C649 


Telescoping Reel Stands and Spindles 


Use with pins for rough adjustment and a screw-type final height adjust- 
ment. Stands have ball bearing rollers. 1FAH3 is a ratcheting stand, providing 
specific adjustments to spool height. Order spindles separately. 


Ratcheting 


Reel Stand Load Overall Mfr. Шет 
1FAH3 Description Capacity Height For Use With — Model Мо. 
Ratcheting Reel Stand 3,750 Ib 47 in 58 to 90 in Reel Па 656  1FAH3 
Screw Type Reel Stand 2,500 Ib 54 in 46 to 96 іп Reel Dia 683 50649 
- Screw Type Reel Stand 2,500 Ib 27 in 28 to 56 іп Reel Dia 687 50650 
o Spindle, 2 % in dia. х 62 in L 6,000 Ib 2 іп 50650 647 50652 
Spindle Spindle, 2 % in dia. x 76 in L— 5,000 Ib 2 vin 50649 684 50651 
Spindle, 3 7 in a 1FAH3 Reel Stands, 
1FAH4 dia. x 100 in L 75000 34! (4,5060 657  TFAH4 
848 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Countersinks & Hole Cutters 


Combination Drill/Tap and Countersink Sets 


n Compan 


Bits drill, tap, and debur mild steel, aluminum, copper, 
brass, and plastic in 1 step. Back taper prevents thread 
damage from over-drilling. Made of high-speed steel with 


split-point drill tip. /4" shank. Twist drill and plug tap style. 


Electrician's Kit—Features hex shank, 1⁄4" quick change 
professional-grade driver bits, self-centering high-speed 
drill bits, hammer drill rated carbide grade tips and hard- 
ened shank masonry drill bits, quick release chuck, and 


© GREENLEE WESTWARD 


Include plastic case and quick-change adapter. security bits. 


Mfr. Item 

Description Sizes Incl. cami Model No. 
6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 4-2 reenlee — DTAPKIT  4GB12 
6-Pc. Combination Drill and Tap Set M3 x050, M4 x 0.70, М5 x 0.80, М6 x 1.0, MB x 1. Er and M050 Greenlee — DYAPKITM- TANZ 
36-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 74-20 Westward - БЕХІЗ 
6-Pc. Drill/Tap/Countersink Set 11:30:50, M4x0.70, M5x0.80, Mex1.0, М8х1.25 and М10х1.50 Westward — GEX? 
6-Pc. Combination Drill and Tap Set 8-32NC, 10-32NF, %4-20NC Greenlee LDTAPKIT 30НК33 
68-Pc. Electrician's Kit, 6-32, = Greenlee DDKIT-1-68 111585 


8-32, 10-32, 14-20 Tap Sizes 


ш GREENLEE i WESTWARD 
je " " WESTWARD 
Size Model No. No. © GREENLEE (WESTWARD ee 
#6-32 DTAP6-32 1FAL3 GEXL7 
18-32 DTAP8-32 1ANV8 БЕХІ8 H H H 
#10-32 DTAP10-32 1FALT GEXNO Drill/Tap Countersink Bits 6EXL5 
#10-24 DTAP10-24 1FAJ9 бЕХІ9 А Қ 
312-24 DTAP12-24 ТАЗ GEXN1 Use on mild steel, aluminum, copper, and 
7220 ТАРЕ, ДЕШ ЕЇ5 _ brass. Back taper prevents thread damage CO ae) 
39-16 DTAP3/8-16 1ANZ5 6EXL6 from over-drilling. Made of high-speed Steel 6EXL4 
96-18 DTAP5/16-18 1ANZ4 GEXL4 with split-point drill tip. V4" shank. Bright finish. 
*Long drill. 
Item Step Drill Bits WESTWARD 
Size R Step Thick No. > ; 
Individual Bits TE ер > ness ? Double flute design has 2 cutting surfaces for 
un 5 д n d n EM mild steel, copper, aluminum, brass, wood, 
hi into 1 % in % in БЕМ plastics, and laminates. No pilot hole needed. 
yo into 1 Жіп “in бЕХМ High-speed steel with oxide-coated finish. 
High teel h Е а 
iuh Speed steel VATES) ТҮҮНҮ epu NoNskid self-starting tip with 3-flatted shank 
Ye in, Yis in to 76 іп PTS and 36" hex arbor hole. 34" shank. 
Mine GREENLEE 
GREENLEE Accessories 
Teeth cut stainless steel, mild 
ДПішшіе? steel, aluminum, copper, and brass. 
Ше Flange stop prevents over-drilling. 
Quick-change arbor system allows 
WESTWARD cutter head changes with a simple 
H І с tt Kit 3ANVS push-on turn. All individual cutters 1FAH8 
ole Gutter RITS have %" arbor hole. — i 
i ax. Cutting em 
High-Speed Steel—Faster Max. Cutting Item Saw Dia. Depth Brand No. 
Saw Dia. Depth Brand No. Tungsten Carbide 
dn 722 Arbor Included ^ Уп 2 in Greenfee ТЕАНВ 
High Speed Steel b in B in reenlee 
it-poi i Ain Vain Greenlee 1XRN8 136in Vin Greenlee 1ҒАЛ 
teeth. Split point drill prevents 1 іп Yin Greenlee 1XRN9 Tin Win Greenlee 1FAJ2 
walking." Precision-ground 2 V. in Yain Greenlee 1XRP6 2 in Vein Greenlee 1FAJ3 
teeth cut holes in mild steel up Arbor Not Included Individual Cutters 
Steel High Speed Steel 
to 10 ga. Te in Bin Milwaukee 487630 {in yiin Greenlee 1XRP1 
" " Yin Үзіп Milwaukee 487631 1%in Vain Greenlee 1ХВРЗ 
Carbide Tipped—Tungsten As in in Milwaukee 487632 Tin iin Greenlee 1XRP4 
carbide teeth cut holes in Suh aera ш — — — “Т” 
stainless steel, mild steel, iin Vein Milwaukee 487635 1%in vin Milwaukee 487641 
aluminum, copper, and brass 6EXN7 1 in Win Milwaukee _ 482637 1%in win Milwaukee 487643 
| | ` Fits Hole Item 
no of Saw Sizes ind Hs nuu ré x . . Description Pilot Drill Size Saw Dia. Brand No. 
ieces nclude ncludes ran ode 0. ccessories 
High Speed Steel For Use with High Speed Steel Cutters 
жіп 1 Yin. 1 36 in (3) Arbors, Pilot Drill Bi Э" фа. х 17" — 7 to 17" Greenlee 1XRP9 
11 1 Yin 2 in 2 » in Hex Wrench, Greenlee 930 4GB13 For Use with Quick Change Carbide Cutters 
Cade i » кенеге Plastic Case (ШЕК Grange Arbor И" dia. x 2/4 L — Milwaukee 482566 
arbide Tippe ех Shan 
i ; ;, Additional Pilot Bit, ; т For Use with Carbide Cutters 
5 Min, 1 %in, 175 in Arbor with Pilot Bit_ Milwaukee 49-22-8300 482664 Pilot Drill Bi = 3i to 2" Greenlee TXRN7 
Hex Key, Pilot Pilot Drill Bi 58 dia. x 2W'L 38 to 27" Greenlee 1XRN6 
4 віп, 1 Yin, 1%in Drill Bit, Plastic Greenlee 635 1ANV9 For Use with High Speed Steel Cutters 
H Сату ing Case " uk Bi Arbor Ty У" па. xiV'l — 19 to 2%" Greenlee 1XRR1 
ex Key, Pilot Dri uick Change Arbor Type 
i ; in Bit, Plastic Carrying For Use with Carbide Cutters 
Ы Жіп, 1 Жіп, 1% in Case, Quick Greenlee 655 TANZI Quick Change Arbor 38 dia. x 27" L 38 to 27" Greenlee 1XRN5 
—— Change Arbor - For Use with Quick Change Carbide Cutters : . 
7 eias bi. Aor Poi Milwaukee 49-22-8310 482665 | zetangard Arbor Type ES ee 
74 in, 1 Yin, 136 in, Arbors (3) 6EXP5, = For Use with Н High Speed Steel Cutters = " — 
10 134in.2 in 2 ^in Hex Wrench, Westward GEXN7 Hole Cutter Arbor йа х 17" 0 —198 to 2% Greenlee 1XRP8 
ee Wooden Case Hole Saw Arbor Yw'da.x1VL —78'to17» Greenlee 1XRP7 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 849 


HAND TOOLS Scan. Order. Done. =S 
Punches Details on page A1. 


40H677 5C634 4CNO1 
Ө @ с) в 
Ja 

Punch Driver Sets and Knockout Punches GREENLEE 
No. of Mfr. Item 
Pieces Includes Model No. 
Hand Pump Hydraulic Driver 

1 Driver with Hand Pump, Draw Studs, Spacers and Plastic Case 7646 4NV90 
Intelli-Punch Cordless Knockout Tool Kits 

5 (2) Draw Studs, Carrying Case LS100X11A 53JJ07 

16 (3) Spacers, % in Draw Stud, % in Draw Stud, SlugBuster /2 in to 2 in Conduit Punches and Dies 15100Х115В 53.08 

18 (3) Spacers, % in Draw Stud, "^e in Draw Stud, SlugSplitter 1⁄2 in to 2 in Conduit Punches and Dies 15100Х1155 53JJ12 

21 (3) Spacers, 1 1⁄4 in Sleeve Adapter, % in Draw Stud, ? in Draw Stud, Carrying Case, SlugBuster ¥ in to 4 in Conduit Punches and Dies LS100X11SB4 53JJ09 

23 (3) Spacers, 1 зіп Sleeve Adapter, % in Draw Stud, % in Draw Stud, Carrying Case, SlugSplitter 7 in to 4 in Conduit Punches and Dies 15100Х11554 53JJ13 
Knockout Punch Set 

10 Punches and Dies for 2% in, З іп, 3% in, 4 in Conduit, Mfg. No. 29452 Draw Stud, 155755 Sleeve, Plastic Case 7308 40H677 

— 1 іп Conduit Punches & Dies, 1 in, Slug Buster % іп, Case, Draw Studs, Slug Buster 1⁄ in 735BB 3UME6 
Knockout Tool Kit 

7 Mfr. No. 1924AA Spacer, Mfr. No. 20963 % in x 45/44 in Drawstud, Mfr. No. 31872 34-16 in x 4 in Drawstud LS50L11A 15X779 

12 Mfr. No. 1924AA Spacer, Mfr. No. 20963 36 in x 4576 in Drawstud, Mfr. No. 31872 34-16 in x 4 in Drawstud, LS50L11B 15X778 


Slugbuster Punches and Dies for % in, 1 Жіп, 1 in, 34 in and 1 ^ in and 2 in Conduit 
Slug Buster Hydraulic Punch Driver Set 
8 


Hydraulic Hand Pump Driver, >, $4, 1, 17, 1%, 2 in Slug Buster Punches and Dies, Draw Studs and Plastic Carrying Case 7306SB 5C633 
9 Quick Draw Hydraulic Driver, >, $4, 1, 1%, 1%, 2 іп Slug Buster Punches and Dies, Draw Studs and Plastic Carrying Case 7906SB 5C634 
10 Quick Draw Hydraulic Driver, 2 іп 1, 17, 1%, 2 in Slug Buster Punches and Dies, (2) Draw Studs, (1) Adapter, (1) Spacer and Plastic Carrying Case 77065В 1ED77 
11 Quick Draw Hydraulic Driver, %, 4, 1, 1%, 17, 2 іп Slug Buster Punches and Dies, (2) Draw Studs, (1) Adapter, (1) Spacer and Plastic Carrying Case 7806SB 4A726 
Slug Buster Knockout Punch Driver Set 
15 1 Yin, 1 Жіп, 1 in, 1 in Hex Head Ratchet Wrench, # in, 2 in Slug Buster Punches and Dies, % in, Draw Studs, Plastic Carrying Case 72385В 5632 
Slug Splitter Hydraulic Punch Driver Set 
9 (4) Punches and Dies Sizes % to 1% in, 2 in Draw Studs, Carrying Case 144 1XGB7 
10 Y2, Ya, 1, 1%, 17, 2 in Slug Splitter Punches and Dies, Draw Studs, Hydraulic Ram, Hand Pump, and Metal Carrying Case 1506 4CN01 
16 (5) Punches and Dies Sizes 7% in to 2 in, 2 in Draw Studs, Carrying Case 7307 1XGB6 
Number Maximum 
of Punch/ Sheet Metal Mfr. Item 
Dies Sets Material Application Capacity-Steel Nominal Hole Size Punch Shape Slug Type Includes Model No. 
Knockout Punch Driver Set 
i қ i i i 1 ^ in Ball Bearing Punches and 
Aluminum, Brass, Copper, Fiberglass, 1 Yin, 1 922 in, 1 Y6 in, 1 H А n 41 n 
6 Mild Steal, Plastic, Stainless Stee 14ga 192 in, 1 "Asin, 1 s'in Round Falls Frea P pale Me. RAMUS. ANN 
Knockout Punch Set 
2 E КДН 10 ga 1136 in, 2 136g in Round Falls Free Knockouts, Drawstud, and Case 737BB 42РТ92 
; " 1 1⁄4 іп Slug Buster Punches 
4 Aluminum, Brass. Copper Fiberglass, 10ga Jin 1 Vin, 1%in,117isin Round Falls Free, Splitter and Dies Di, £m Yain Draw 722БВВ 44742 
: Ы Studs, Plastic Carrying Case 
i 1 Ti 1% jl 3% | 15 
6 BEIM 10 ga ^ n Tn ааа Round Falls Free, Splitter (6) Dies, (6) Punches 7236  55FE66 
Conduit and Hole Size Mfr. Item Conduit and Mfr. Item 
Pipe Size (in.) Inch Nominal Model No. Description Pipe Size (in.) Hole Size Nom. Model No. 
Individual Knockout Punches SPEED PUNCH Punches, Dies, & Accessories 
Slug Buster Punches ¥ in Punch 3 1.115 in 7212SP-3/4P 409694 
= 123/250 in 0.492 in 06727 1ED80 34 in Speed Punch Lock — 0.750 in SP-LOCK 40H683 
— Tin 1.0 in 35178 1ED81 3^ in Die % 1.115 in 7212SP-3/4D 40Н685 
Slug Splitter Punches for Stainless Steel 1 in Punch 1 1.362 in T212SP-1P 40H695 
Vo 177/200 in 0.885 in 745Н-1/2 4CM97 1 in Die 1 1.362 in 7212SP-1D 40H686 
= 121/100 in 1.21 in 740H-1-7/32 4CM98 1% in Punch 1% 1.701 in 72125Р-1-1/47 40Н696 
Large Stainless Steel Punches 1^ in Die 14 1.701 in 7212SP-1-1/4D 40Н687 
2% 2 457/500 in 2.914 in 145H-2-1/2 40H678 1¥% in Punch 1% 1.951 in 12128P-1-1/2P 40Н688 
3 3 539/1000 in 3.539 in 745H-3 40H679 17 in Die 1^ 1.951 in 7212SP-1-1/2D 40Н697 
3» 4 11/1000 in 4.011 in 745H-3-1/2 40H680 2 in Punch 2 2.416 in 72125Р-2Р 40H689 
4 4 68/125 in 4.544 in 745H-4 40H681 2 in Die 2 2.416 in 7212SP-2D 40H698 
Draw Stud Ya x 4.77 = 72125Р11 409684 
Draw Stud 34 x 5.63 = 72125Р12 40H692 


—g— Knockout Punch Sets Палан 


"T. These sets include punches and dies in different sizes that fit a compatible knockout punch driver 
шона and create holes in sheet metal and other thin, flat materials. 


31AD94 
Number Maximum 
ofPunch/ Material Sheet Metal Nominal Mfr. Item 
Dies Sets Application Capacity-Steel Hole Size Punch Shape Slug Type Model No. 
Mild Steel, А i Я per 
9 Stainless Steel 10 ga 4in Circle Splitter 49-16-2695 31AD94 
10 Mild Steel 10 ga 1^ in Circle Splitter 49-16-2692 31AD91 
Mild Steel, A = я 
14 Stainless Steel 10 ga 2in Circle Splitter 49-16-2693 31AD92 
850 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Cordless Crimping & Cutting Tools 


Stud Punches 


Metal Stud Punch 
4A735 


Эъ... 


Metal Stud Punch—Automatically centers 


holes on standard studs. Self-strippin 


g design 


ж 
© GREENLEE 


4JA56 


imi > 11/44" Hole Mfr. Item 
eliminates punch hang-ups. 11?" punched 5-- | Hole Punches Size (in.) Model No. 
size dia. Punch holes in mild steel — Square Sioned Hole Punches — 
BX Stud Punch—Manually punches a square Plumber Stud Punch—Punches а 256" | UP to 10-ga. (3.0mm) for 2 61007 SMS 
hole and rolls the edges over for smooth dia. hole and removes slug. Use to install | switch and/or instrument 1 8008 — Қаз” 
installation. 2" waste water vent pipes. installation. Centering "D" Shaped Hole Punches 

marks allow accurate 0.500 x 0.469 60077 4JA58 
Mir. Item А 0.625 х 0.594 61080 4ЈА59 

КӨШІП Studding Capacity Model 4%; hole alignment. For use пао 00 на Oey ІІІ 

etal Stud Punc! ga Steel Studs i ouble "D" Shaped Hole Punc! 

BX Stud Punch 20 ga Steel Studs 724 1ED78 With manual wrench or 0.769 x0.642 610866 _ 4JA61 

Plumber Stud Punch 20 to 24 ga Steel Studs 713 1Е079 hydraulic driver. 4NV75 is Manual Hole Punch 

Bushings, For Use with 44735, Pkg. of 100 712A100 4A766 for hydraulic drives only. 4 52078 4871091 


[ТЗ © creere Mw pape, 
Cordless Crimpers 


and Cable Cutters 


= 18V tools use lithium ion batteries 

= Include batteries, charger, and case 

= For replacement batteries, see Grainger.com 
Ridgid RE 6 Crimp/Cut 3-in-1 tools can cut wire, crimp lugs, and punch boxes. 
53JH94 features a 750 mcm cutting capacity for copper and aluminum connec- 
tors. 53JH95 features a 600 mcm cutting capacity for copper connectors and a 


М А Я 53JH95 
350 mcm cutting capacity for aluminum connectors. 
Mfr. Item 
Voltage Cutting Cap./Material Brand Model No. 
Cutting Tools 
Drill Powered baile outer — в 
E p To ard Drawn Copper, 3 
1000 MCM Aluminum IDEAL 35-078 3CCT6 
Gator Cordless Bolt Cutter i 
7 in dia Common Bolt, % in dia Threaded 
18V Rod. Zien dia Grade 5 Bolt Greenlee ETS12LX11 53JH97 Рт 
Gator Cordless Cable Cutter 
Mis in Cable Tray (Mild Steel, Zinc Plated), “ie in Cable 
Tray (Stainless Steel), Ув in Steel Bolts (Grade 2), /в 
18V in Steel Bolts (Grade 8), ?4e in Steel Bolts (Grade 8), Greenlee ETS8LX11 53/Н96 Max. 
54e in Cable Tray (Mild Steel, Zinc Plated), 54s in Cable Head Handle Crimping Mfr. Item 
Tray (Stainless Steel), 9 in Steel Bolts (Grade 2) Style Туре — Force Includes Brand Model No. 
18V 2 in (60mm) Copper/Aluminum Wire Greenlee Е50501Х17  53JJ03 Cordless Crimping Tool Kit 
18V 4 in Communications Cable Greenlee ESC85LX11  53JJ04 9.6V 
18V 500 MCM Aluminum, 500 MCM Copper Greenlee Е5321Х11 —53JH98 : : (1) Battery Charger - 120V, 
18V 500 MCM Aluminum, 500 MCM Copper Greenlee ES32FLX11  53JH99 Scissor Straight 6 ton (1) Tool Storage - Bucket Greenlee EK425LXDBG11 53JH83 
18V ACSR, Guy Strand, Steel Greenlee ES20LX11 —53JJ01 Pouch, (2) Batteries 
Gator Cordless Wire Cutter c 18V — тан 
2% in dia Copper and Aluminum, attery, attery 
18V " АСӣ, Guy Strand, Steel Greenlee ESGS5LXT1 53.06 Straight — 6ton Charger - 120V. (1) Die Adapter Greenlee — EK622LX11 — 53JH86 
18V ACSR, Guy Strand, Steel Greenlee ESG45LX11  53JJ05 - Style W Dies (04292) 
18V ACSR, Guy Strand, Steel Greenlee ESG25LX11  53JJ02 (1) Battery Charger, (1) Head 
Hydraulic Cable бинет yc " в Pros P6 d PIN), 
" in mm)/Copper, Aluminum, Communications, ead - Knockout Punch 
Lead Armored, Soft Steel Amored Cable Greenlee 50К105 — 15Х818 А Head (47763), (1) Head - Wire  - 
Micro Cutter Cordless Bolt Cutter | Straight — 6ton Cutter Scissor Head (47918), Ridgid 52093 48ZW88 
"n dia Common Вой, " in dia Threaded Rod, % in dia Latching yd ү Tle 
(v^ in dia In Two Cycles), % in dia Grade 40 Rebar, 546 ter, e- 
10.8 V ‘in dia Grade 8 Bolt, “As in dia Grade 5 Bolt, BL-9 Boa- 91661166 EBS12ML110 834/17 Carrying Case, (2) Batteries, 
Lock, One-Time Disposable Lock 4-AWG Alumoweld (2) Draw Bolts, (2) Spacers 
Micro Cutter Cordless Micro-Cable Cutter ОЈ Bai tery Charger ju | Head 
240 Mm2 Aluminum 750 kcmil (MCM) (380 - Crimp Hea Д ] 
108V — |2), 300 MCM Cu Cable, 400 Kom МЕМ) Greenlee ES32ML110 5315 Straight біоп Неа - Wire Cutter Scissor Ridgid 52098 4871189 
10.8 V 500 MCM Fine Stranded Copper Cable Greenlee ES32FML110 53JJ16 Head (47918), (1) Tool Storage 
Max. - Gaining Case, (2) Batteries 
Head Handle Crimping Mfr. Item Scissor Straight 6 ton (1) Battery Charger - Greenlee — EK628LX11 — 53JH85 
Style Type Force Includes Brand Model No. (2) Hai: йеп 
Cordless Crimping Tool . 
18V png ся ш хОвзспіріоп For Use With Brand Model No. 
j 1) Battery, (1) Batter rimping Die Sets 
C-Head Pistol — 12ton Ш Charger: 120V Y Greenlee EK1240LX11 53JH87 Upper and Lower Crimping Die Set м i Greenlee KD12CU 1Х6В2 
2 - i - i Mfr. No. E12CCX11 
Pistol i3 (1,8808 ede. Greenlee EK1230LX11 30H88 Aluminum Connectors : s Greenlee — KDI2AL — 1XGB3 
А 1) Battery, (1) Batter Includes Dies for 78-600 kcmil Copper 
Pistol 6 ton (1) pater. C) BOY _ Greenlee EGCCXLX11 30H95 Connectors & Carrying Case Mfr.No.ECCX11 Greenlee K22S1GL — 6XH29 
Pistol Ston (0) Battery, (1) Battery Greenlee EKGFTLX11 5ЫН®2 kemil Copper Connectors Mfr. No. EK41OL Greenlee КОСШЫ — 1ED87 
; (1) Battery, (1) Battery Cordless Crimping Tool Kit = Ridgid 52088 4871190 
Pistol 12 ton Charger - 120V Greenlee EK12IDLX11 53JH93 Mir. Item 
; А (1) Battery, (1) Battery Description For Use With Brand Model No. 
Latching Pistol 12 ton Charger - 120V Greenlee  E12CCXLX11 53JH94 ШЕПБЕБЕНЕБ 
; (1) Battery, (1) Battery ; Mfr. No. RE 6 ELCTRICAL TOOL 
Pistol — 15ton Charger - 120V Groener Eee UE З-РІЕСЕ КІТ, ВЕ 6 ELCTRICAL TOOL Ridgid © SC-60C 36Н091 
Straight 4 ton (1) Pantery., (1) Battery Greenlee EK410LX11 — 53JH84 —— 2-PIECE KIT, RE 6 ELECTRICAL TOOL 
(1) Bane 1) Batter Crimper External Hydraulic Pump Greenlee RK1240 15X819 
Straight 6 ton Oaa Y Greenlee EK6IDLX11 — 53JH90 p ; 
ger- 120/ Gator Hydraulic Pump = Greenlee ЕНР700111 21X97 
0 7 (1) Battery, (1) Battery with Intelli-Crimp 
pen isto 7 ton “ Greenlee EK6ATLX11 — 53JH91 = r 
Charger - 120V Gator Diagnostic Tool Mfr. No. EHF 7000: Electric Greenlee Gator-EKG 21TX99 
Scissor Straight 6 ton — Milwaukee 2678-20 1786/М3 0 Hydraulic Pump 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. === 
Insulated Tool Sets Details on page A1. 


Find our full selection of Insulated Tools at Grainger.com®. 


4-Pc. Plier/Cutter/ 
Stripper Set 
1YXJ5 


10-pc. 
Screwdriver/ 
Plier Set 
1YXJ7 


Wiésrwanb КЕБІЧ e inre 
ы Insulated 
, Tool Set 
wihae © GREENLEE 6) зомлнотооі =: 2TDP7 
Insulated Tool Sets 10-pc. Socket Set 
Note: For a complete list of components, go to Grainger.com. 26X320 
Mfr. Item 
No. of Pieces Description Includes Model No. 
Westward 
4 nsulated Plier/Cutter/Stripper Set Pliers: 6 in Wire Stripper, 8 in Combination Pliers, 8 in Diagonal Pliers, 8 in Long Nose Pliers. = 1YXJ5 
10 nsulated Screwdriver/Plier Set Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers & Pliers — 1YXJ7 
Klein Tools 
Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers, Cable Cutter Wire Stripper/Cutter & 
8 nsulated Tool Ki Cable Cutter, Phillips Screwdrivers, Pliers, Slotted Screwdrivers, Wire Stripper/Cutter and 33526 1N046 
Zippered Polyester Case with Custom-Fitted Tool Pockets 15% in W x 11 in Dx 24 in H 
" in. А Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers, Cable Cutter, 
8 Premium Klein-Kurve Insulated Tool Kit Lineman's Skinning Knife, and Bright Yellow Carrying Case 33529 1YRY8 
И Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers, Wire Stripper/Cutter, Cable Cutter, Lineman's 
18 nsulated Too! КІ Skinning Knife, Crimping/Cutting Tool, and No. 33537 Extra-Sturdy Bright Yellow Case 33525 3kGva 
A Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers, Cable Cutter, Klein-Kurve Wire Stripper, & 
22 nsulated Tool Ki Zippered Polyester Case with Custom Fitted Tool Pockets 15% in W x 11 in Dx 21⁄4 in H 33527 1N047 
Knipex 
5 High Leverage Insulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers & Pliers 9K 98 98 21 US 2DZD8 
4 Commercial Insulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers & Pliers 9K 98 98 26 US 2DZD9 
7 Basic Insulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers & Pliers 9K 98 98 27 US 20708 
8 Not Tether Capable, Insulated Chrome Finish 98 991354 2DZC6 
8 Not Tether Capable Plastic Material, Chrome Finish 98 99 13 $5 2DZC7 
10 nsulated Tool Ki Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers & Cable Shears 61% in 9K 98 98 31 US 2DZE1 
Wiha 
3 Adjustable Wrench Set Wrenches: 8 in, 10 in, 12 in Overall Length, 1 in, 1 1^ in Jaw Capacity 76290 26X328 
; Socket Size 316 in, 7» in, 1⁄4 іп, %e in, 38 in, "^e in, ¥ in, Tip Size 
7 Socket Bit Se V in, Жіп, 34e in, % in, 916 in, “Ac in, % in 31890 26X319 
2 Not Tether Capable, Insulated Chrome Finish 21290 26X332 
8 No, Not Tether Capable, Yes Natural Finish 20192 26X340 
10 Professional Insulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers & Black Cordura Case 32891 5LX08 
10 Socket Wrench Set Chrome Finish 31493 26X320 
10 Socket Wrench Set, Metric Chrome Finish 31590 26X321 
11 nsulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers, & Roll Up Pouch 32986 26X233 
13 Socket Wrench Set Chrome Finish 31391 26X316 
14 Screwdriver/Plier Set Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers & Zippered Carry Case 32192 1YUL6 
15 Screwdriver/Nutdriver Set Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers & Zippered Bag 32190 ЛҮШ5 
16 Socket Sei Chrome Finish 31491 26X322 
66 nsulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers, Wrenches & Rugged 23 in Tool Box 32876 6UUG7 
80 nsulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers, Wrenches, Sockets & Watertight Rolling Tool Case 32800 26X224 
80 nsulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers, Wrenches, Sockets & Molded Tool Box 32877 26X240 
Greenlee 
7 nsulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers, Pliers, & Nylon Tool Roll 0159-01-INS 11L611 
Jonard Tools 
11 nsulated Tool Kit Slotted Screwdrivers, Phillips Screwdrivers & Pliers ТК-1101М5 2TDP7 
7 o» e 
JAMESON wihace 
31CE75 D Tool that work for you 
Protect against electrical shock up to 1000V. 
Wiha meets IEC 60900:2004 standards. 
No. of Tool Storage Mfr. Item 
Description Pieces Tool Families Included Type Included Brand Model No. 
Insulated Electrician's Tool Kit 9 Electrical and Telecomm Tools, Pliers, Screwdrivers Roll Jameson/Itl 00003 31CE76 
Insulated General Purpose Tool Kit 9 Pliers, Screwdrivers, Wrenches Roll Jameson/Itl 00006 31CE75 
5 Pliers, Screwdrivers None Knipex 9K 98 982205 380008 
7 Pliers, Screwdrivers Roll Knipex 9K 98 98 25 US 380009 
10 Electrical and Telecomm Tools, Pliers, Screwdrivers Case Knipex 9K989830US  38UU10 
Insulated Tool Kit Cutting Tools, Pliers, Screwdrivers, Sockets and Accessories, (4) % in Dr 6 pt. Sockets: Жіп, ; 
24 “шіп, is in, 142 in, (7) % in Dr 12 pt. Sockets: % in, 748 in, 14 іп, Ув in, % in, "Ys in, 34 in Case Wiha 31495 SGYNE 
Cutting Tools, Pliers, Screwdrivers, Sockets and Accessories, (11) ; 
24 35 in Dr Sockets: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm Case Wiha 31592 SGYNS 
852 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 
Insulated Tools 


wiha® JAMESON 


Tools that work for you 


(REGA 


Wima «oi асот 


KLEIN E o Mi ашкее J 
« > 15515 Erem @ereencee ТЇШ JONARD 
Insulated Tools 
Overall Jaw Item 
Item Type Length Length Jaw Width — Brand No. 
= 8" = == Wiha 26X329 
= 8" — — Jameson/Itl  19MV21 
= 10" = — Wiha 26X325 
= 10" = = Irega 5МК50 
— 10" — = Westward ^ 5UFY6 
А 10" = = Knipex 106263 
Adjustable Wrench 10" = = Facom 32H629 
= 12" — = Wiha 26X326 Diagonal Cutting 
= 12" = = Jameson/ltl 19MV22 3WY52 
= 15" — = Jameson/It| — 31CE69 
Nonsparking 4" — — Ampco 24Y885 
Nonsparking 10" = = Ampco 24Y886 
8" 2 "^ in Эд іп Кпірех 386036 


Bent Long Nose Plier 


— 8 2%in їп Knipex 10N864 


Crimper = 9% — = Klein Tools 1М041 
— 4” ¥ in ¥ in Erem 31AD35 
= 4v" [АШ Yo in Erem 31AD34 
= 5A Vb in Vo in Westward  3WY52 
= 6" V in Yin Erem БЕРТЗ 
Diagonal Cutting Plier -- 61⁄4" 34 in Фіп Кпірех 107985 
-- TW' Tin % in Knipex 10T986 
= 87" 7% in 1⁄4in_ Klein Tools 580885 
Cutting Би” 36 in % in Erem 24AC74 i P 
Heavy Duty 7% tin tin Klein Tools 1М091 sa eh tiers 
Dieless Crimper Terminal 9% - = Greenlee 11L628 
Flat Nose Plier = uA 1%in Xin Knipex 21XK05 
Hammer Head " 
Adjustable Wrench 12 == = Jameson/Itl 31CE70 
НІП Leverage High Leverage 934" = — Klein Tools — 1N067 
— 8" % in Ya in Wiha 53KG93 
High Leverage 8 7 in 1 іп Knipex 2DZD7 
High Leverage 814" 7 in 1 Жіп KleinToolss — 1N074 
High Leverage Diagonal High Leverage 814" 7% in 14ain Klein Tools — 1N092 Linemans Pliers 
Cutting Plier High Leverage 10" 7% in 1¥%in Knipex 2DZD2 5UFV4 
High Leverage, Angled Head 87" 78 in 1⁄4in_ Klein Tools 1М075 
High Leverage, Angled Head 84" 7 in 1^in Klein Tools — 1N093 
Safety High Leverage 8 7 in 1%in Westward 1ҮХМ 
T = — т 
nsulated Cable Cutter би -- = ree 2020 
nsulated End = 9% = 1in Wiha 26X255 
Cutting Nippers Dynamic Joint 61⁄4" 1^in 1%in Wiha 26X262 
[Emm LS {з = = Knipex  21XJ96 
= 61⁄4" 1%in 1%in Knipex 10N828 
— 8 1%in 1Иіп Westward — 3WY50 
— 8" 1% іп 1 іп Кпірех 10N830 L N 
- F 1%іп —134in Milwaukee — 36XE13 ios a 
= 95 1%in 1%іп Klein Tools 58UR92 1YXJ3 
— 97у" 1%іп 1%іп Wiha 53KG92 
— 9/” 1% іп 1% in Klein Tools 580887 
High Leverage 8 1%in 1%in Wiha 26X256 
; ; High Leverage 8 1%in 1%in Knipex 10N818 
Чита Piar High Leverage 9 t%in tin Knipex | 2DZD6 
High Leverage 9" 1%іп 1%in Knipex 10N819 
High Leverage 9/0" Twin  1in Knipex 2DZC9 
High Leverage 9% 1%in 1%іп Klein Tools 1М077 
High Leverage 9% 1%іп 1%іп Klein Tools 1М090 
ЕДЕНДЕ ШШ 9% 1%іп 1%іп  KleinTools — 1N089 
w/Crimping Die 8%" їйї  1Yein Westward — 5UFV4 
With Crimping Die 834" 1 34 іп tin Klein Tools — 1N043 
— 6" 2in Эд in Westward — 3WY56 
— 8 2%in win Milwaukee 36ХЕ01 
— 8 2%in  94in Knipex 38GU35 
Long Nose Plier = 8" 3in іп Кпірех 20701 
— 8% 2%in 1іп Klein Tools 580890 
Dynamic Joint 8" 2%іп — їп Wiha 26X260 
Safety High Leverage 8/6" 2%in Эіп Westward — 1YXJ3 
— 64" 2in 36 in Knipex 10N851 
— 6% 2in 3A in Klein Tools 1М084 
— 7% 20і їп Klein Tools 1М085 
Needle Nose Plier — 8% 2%in (іп Klein Tools 1М086 
Dynamic Joint 6%" 1%in  $4in Wiha 26X261 
sunning Hol 8%"  2%in din  — KlinTools — 1N087 
Ratchet Cable Cutter = 12" Mt Jonard Tools 400752 
Round Nose Plier = 61⁄4" 1%in in Westward  5UFV9 
Skinning Knife 385 VDE T == — Westward — SUFWÜ 
ў 10" Pump Pliers 105" tin vein Klein Tools 1М095 
Water Pump Plier Safety High Leverage 10" їйїп Фіп Westward 1ҮХ/2 
Electrical Wire Strippers 6" — — Wiha 26X265 
Я А Electrical Wire Strippers 6%" — — Westward 3МҮ55 
Wire Stripper Electrical Wire ТТЕ T = = Klein Tools ТҮВҺ4 
Electrical Wire Strippers 8 — — Klein Tools — 1YBR1 


Wire Stripper 
3WY55 
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Skinning Knife 


Diagonal 
Cutting Plier 
31AD35 


5UFWO 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. 


Insulated Tools Details on page А1. 
KLEIN wesrwarp wiha® 
TOOLS. Е, Tip Overall Вой Shank Item 
" Size Length Clearance Length Grip Style Мо. 
Insulated Nut Drivers Hollow Round Shank Nut Drivers 
Klein tools 
Comfortable cushion grips are coded for size. Sets are Ме 9 Yin Gin — Ergonomic 1YRX4 
ted 1000V. grip ж 11%" 1/ in біп Ergonomic 1YRX5 
rate . V 937 Vis in біл Ergonomic 1YRX6 
- i қ Я í "m А А ж 10% Ya in біп X Ergonomic 1YRX8 
3 —— Klein Tools—Tip-Ident quickly identifies nut driver size. Ye 937 Vis in Gin Ergonomic 4YRX7 
Cordura nylon case included with sets. 2-layer insulation. ЕЙ; 1 Ae in біл Ergonomic 1YRY1 
А Ae" 934" ‘Ae in біп X Ergonomic 1YRX9 
Westward—Insulation molded around blade and handle. V 10%" Mazin біп Ergonomic 1YRY2 
Handles feature tri-lobular, high-torque grips. Full-length uas i Ww ‘Ag in біп Ergonomic ТҮВҮЗ 
% estwart 
insulated shafts. Tao" IW 5in 5in Ergonomic БИҒҮ0 
М ini А А VA gy" Sin біп Ergonomic SUFY3 
Wiha—Soft Finish handles. Molded-on insulation meets A gy 5in Bin Ergonomic BUFXB 
applicable EN/IEC, ASTM, NFPA and VDE standards. y 9v 5in 5in Ergonomic SUFY1 
No. of Shank Overall liem Ae" БУЛ 5 in 5 in Ergonomic 5UFX7 
Д Ts Us І n - 
Рїесе$ Includes Length (in.) Length (in.) No. SM бала Staak Nut vss Sin Ergonomic SUFY2 
Hollow Insulated Nut Driver Sets Westward 
Klein yO Tin Біп Ergonomic 1YXLS 
ә 36; A, Hie, Vin %, 6 — 99101198  1YRY7 ys A і і i 
Ths. V, As. 54 in 410 ИД Әуе 1 іп 5 іп Er опотіс 1ҮХК9 
Solid Insulated Nut Driver Sets Е z e Тіп Sin Ergonomic 1ҮХІЗ 
Westward Ўв э 1 in 5 in Ergonomic 1YXL1 
5 6,7, 8,9, 10mm | 5 9% iTYXN8 E -— 9% lin 5 in Ergonomic 1YXLA 
Wise VA, эв, 98, Mis, 2 In 5 9% TAM Du дуу Sis in 5in Insulated 1YUG8 
TA; Vi, SA. 34 ЛГ VA 97" Ye in 5in Insulated  1YUH3 
5-pc. Set 2 2% Я, $5 an m 2 93 10 55 awal VA Js in 5in Insulated 1YUG7 
1YXN8 555678 PENES ж 9%" Jein 5in Insulated ТҮЙІНІ 
7 10 imm 5 9.3t09.6 26Х275 EZ 97" He in 5 in Insulated 1Ү065 
He, Va, Vs, Who, Va y 97" 96 in 5in Insulated 1YUH5 
9 76 16, Vo in 5 9.31096 26Х274 Ae 9% 49in 5in Insulated 1YUG8 
5%2, Ve, 7/2, VÀ, V 9% Js in 5in Insulated 1YUH2 
11 Ag, 11/52, 36, As, 5 9.31096 26X273 the" gy" 5л in 5in Insulated  1YUG6 
1, 94, % in 96" 97" 916 in 5in insulated 1YUH4 
Straight Tweezer 
26X271 
L-Shaped, 
Bent Tweezer š 12-pc. Set 
2DYZ7 wihae 26X330 
. hae A ‘Tools that work for you 
Insulated Tweezers Proportioned high-torque handles. 
No. of Sizes Mfr. Item 
Mfr. Item ^ 
Description L Brand Model No. Pieces Included z M e Model No. 
5in Wiha Tools 75210 26X268 А Ya in, віп, % in, He ASTME BROOD NEUE OG’ ет AVL 
Straight, Serrated, Blunt Tip 6in Wiha Tools 75215 26Х269 in, 95e in, 7e in 29 CFR1910, VDE 0682/Part 201 
8in Wiha Tools 75220 26X270 Imm Tomm-i2mm i 
Straight, Serrated, Fine Tip 5in Wiha Tools 75205 26X271 10 2.5mm 2mm 3mm 4mm ASTM, CSA, EN/IEC 13693 26X331 
Straight, Serrated, Wide Тір 53A in Knipex 92 67 63 2DYZ8 5mm,6mm,8mm ` m 
Bent, Serrated, Narrow Tip 6in Knipex 92 37 64 2DYZ7 Ve in, % in, V4 in, V6 in, 94e 
Angled, Serrated, Blunt Tip 8 in Wiha Tools 15304 26X266 12 in, %2 in, % in, 946 in, 942 ASTM, CSA, EN/IEC 13694 26Х330 
Angled, Serrated, Fine Tip 6in Wiha Tools 15302 26X267 in, 964 in, 72 in, 764 in 


Blade Holder, Slotted Blades: 4 mm, 
5.5 mm, 6.5 mm, Square Blades: А 

16 #1, #2, Terminal Xeno Blades: бий 26X276 
#1, #2, Torque Adjustment Tool, 

26X276 Torx Blades: T8, 110, T15, T20 
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slimrECHNOLOGY wi, h ae 

Insulated Torque Wrench Sets 

Certified to EN ISO 6798, BS EN 26789, and ASME B107.14M. 

No. of Overall Item 

Pieces Description Length No. 
Phillips Blades: #1, #2, Slim Line Blade 

8 Holder, Slotted Blades: 3 mm, 4 mm, 6in 26X280 

5.5 mm, Torque Adjustment Tool 
Phillips Blades: #1, #2, Slim Line 


HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Insulated Screwdrivers 


wiha® wisrwagp: 


KABIN CwrrrE 


L H Wera 1ЇШ 


Ergonomic Cushion-Grip 
Insulated Screwdrivers 


Intended for protection from accidental tool 
contact with voltage up to 1000V. 


Westward—trilobular (3-sided) grips 
provide high torque and have full-length 
insulation on the shanks. 


Wiha SoftFinish —Molded-on insulation. 
Meets applicable EN/IEC, ASTM, NFPA, and 


VDE Standards. 
А 9. К Й б Precision Set 
Klein Tools—Sure-grip handles have 2 Phillips Tip Slotted Tip Square Tip 10K134 
layers of insulation. 5UFW8 53KG36 49C222 
Tip Shank Item Tip Shank Item Tip Shank Item Tip Shank Item Tip Shank Item 
Size Length Brand No. Size Length Brand No. Size Length Brand No. Size Length Brand No. Size Length Brand No. 
Phillips Tip #3 біп Westward 1YXK7 Жіп 3in Knipex 10К153 Asin  4in Klein Tools 1N049 Asin  7in Westward 5UFW6 
#0 2%in Wiha 53045 #3 Тіп Klein Tools 49C232 Жіп  4in Wiha 26X302 Asin  5in Wiha 1YUF9 sin  7in Westward 1ҮХК4 
#0 2%in Wiha 26Х289 #4 8 in Wiha 26Х290 Yin  4in Westward 1YXJ9 Vin біп Wiha ^ 26X305 Yin Тіп Wera бАМК5 
#00 40mm Wiha 53К044 Slotted Tip Yin 4in Wera бАМК0 Ve" біп Klein Tools 60KN86 Yin Тіп Wera — 6AAD3 
#1 3 in Wiha 1YUG2 Үзіп 1 іп Witte 10К136 Жіп 4in Wera — 6AAC7 Yin Тіп Wiha 26Х306 Hein Тіп Klein Tools 49C228 
ЖІ 3%ein Westward SUFW8 Wsin 172in Witte 10К137 Міп  4in Klein Tools 49C225 Asin Тіп Klein Tools 496226 Әвіп біп Wera — 6ANK6 
#1 3%6in Westward 1YXK5 Wain 134in Knipex 10К154 Yin 60mm Wiha  53KG36 Увїп 125mm Wiha 26X295 Ain  8in Wiha 26Х298 
#1 4in Proto — 425Y23 Vein 1%in Witte 10K138 ain іп Wiha 1YUF8 Yin біп Wiha 26Х309 Yin  8in Westward 5UFW7 
#1 4in Klein Tools 490230 Vein 194in Knipex 10К150 Yain 41п Wiha 26X293 Т тіп біп Westward 1YXK2 žin  8in Wera — 6ANK7 
21 60mm Wiha 53К046 віп 40mm  Wiha 53К633 sin  4in Wera — 6ANK1 Jin біп Wera — 6ANKS Yin 8іп Klein Tools 490229 
#1 80mm Wiha  53KF35 Wain 1%Юїп Knipex 10К151 sin  4in Wera бААС8 Yin біп Wera — 6AADi Square Tip 
#1 80mm Wiha 26X291 Wain 2%ain Witte 10К139 ain  4in Wera  3EJW5 Jin біп Wera — 3EJW7 31 3'%sin Wiha 53КН10 
#2 4in Wiha 1YUG3 Y&in gin Wiha 26X299 Win  4in Proto — 425Y22 Jin 5in Proto 425Ү21 #1 4 in Wiha ^ 53KH08 
#2 4in Westward 5UFW9 Yasin 40mm Wiha 53К634 Yain 60mm Wiha 53К637 Jin Тіп Wiha ^ 26X308 #1 4in Klein Tools 49222 
#2 4in Westward ТҮХК6 Yin 214in Witte 10К140 96in 75mm Wiha 450078 Fin 125 mm Wiha 26X296 #1 біп Westward 5UFX1 
#2 4in Klein Tools 1N056 Yein Зіп Wiha 26Х301 Yin  4in Wiha 26X303 iy in біп Wiha 26Х310 #2 4in Klein Tools 490223 
#2 4in Klein Tools 60KN88 zin Зіп Westward 1YXJ8 Y»in  4in Westward ТҮХКІ Жіп  4in Klein Tools 1N053 #2 6 in Wiha ^ 53KH09 
#2 Sin Proto 425Ү24 Yin 3%in Wera  6ANJ9 Әріп 4in Wera  6ANK2 VA 4in Klein Tools 60KN87 #2 біп Westward SUFX2 
#2 Тіп Klein Tools 496231 Әріп 3 Yin Wera  6AAC6 Yein  4in Wera — 6AACS Жіп біп Wiha — 1YUG1 #2 Tin Klein Tools 48UX49 
#2 100mm  Wiha 53КҒЗб JYein 3in Knipex  10K152 Yin  4in Мега X 3EJW6 Жіп біп Westward 1YXK3 #2 125mm  Wiha 53КН11 
#2 100mm Wiha 53КҒ32 %2in  3in Klein Tools 49C224 Yein  4in Proto 425Ү20 Жіп біп Wera бАМК4 #3 6in Westward SUFX3 
#2 100mm  Wiha 26X292 7&in  3in Witte 10K141 Әріп біп Wera бААП0 Jin біп Мега бААП2 Square Recess Тір 
#3 біп Wiha 1YUG4 Yain 60mm Wiha 53К635 3$ in 100mm Wiha 26X294 Жіп Тіп Klein Tools 496227 #2 6in Klein Tools 60KN89 
#3 біп Westward 5UFXO Yin 3%in Wera ЗЕЛМ4 Asin  4in Wiha 26Х304 Жіп 150mm Wiha 26Х297 Xeno Tip 
Ywin Тіп Wiha 26Х311 ЖІ 80mm Wiha  53KF31 
No. of Item No. of Item 
Pieces Includes Brand No. Pieces Includes Brand No. 
Insulated Precision Screwdriver Sets 6 #1, #2, #3 Wera бААС1 
5 Mae in, 982 in, 964 in Wiha 53K638 6 T10, T15, T20, T25, T27, T30 Wiha 450670 
7 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm Wiha 53KG47 6 Ў in, 75» in Wiha 26X288 
7 Me in, Ув in, Yea in, 764 in Witte 10K135 7 VÀ in, 9 in, 782 in Wiha 53KG39 
7 Slotted йе in x 194 іп, 964 in x 2% іп, 7& in x 2% іп, Ve in x Knipex 10К134 8 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, Slimline Blades Wiha 26X285 
З іп, Phillips £00 x 1% іп, #0 x 2% іп, Plastic Storage Case р 9 Жіп, 78 in, As in, 38 in, “As in, w/Case Klein Tools 1N048 
8 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm Wiha 53KG40 9 #1, #2, #3, Vain, V6 in, 32 in, 916 in, Westward 1YXN6 
10  T10, T15, T20, T25, T27, T30, T6, Т7, 18, Т9 Wiha 53KG77 % in, 742 in,w/Zipper Bag somal 
30 Vis in, Жіп, 164 in, 952 in, % in, 964 in, 782 in, 964 in Wiha 53KG48 9 Ув in, 3 in, 942 in, 75 in, Ya in, 91 in, #1, #2, #3 Westward 70769 
Insulated Screwdriver Sets 10 in, 382 in, 952 in, 7e in Wera бААА8 
2 YA in Klein Tools 1AHES 10 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4.5 mm, 6.5 mm Wiha 53KG41 
2 4.5 mm, Slimline Blades Wiha 26X283 11 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, Slimline Blades Wiha 26X281 
2 #1, #2 Wiha 53KH21 12 #0, #1, #2, #3, 0.4 to 1.2 mm Wera 45369 
2 Tes in Wiha 53KH18 13 Y in, 1%; in, % in, 352 in, % in, %a in Wera бААА9 
2 5.5 mm Wiha 53KG43 13 10 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 Wiha 53K642 
4 3.5 mm, 4.5 mm Wiha 5LW88 mm, 4.5 mm, 6.5 mm, 8 mm 
4 YA in, 9% in Wera 6AACO 49 10 mm, 2.5 mm, З mm, 3.5 mm, 4.5 mm, 5.5 mm, Wiha 26X279 
5 3 mm, 4.5 mm, 6.5 mm Wiha 38VY79 6 mm, 6.5 mm, 8 mm, Voltage Detector in Tray 
6 3 mm, 4.5 mm, 6.5 mm Wiha 5LW89 Insulated Tether-Ready Screwdriver Sets 
6 4.5 mm, 6.5 mm, Slimline Blades Wiha 26X286 3 #1, #2, A in Milwaukee 55ZYTT 
6 Yin, 94e in Wiha 26X287 3 #0, #1, #2, #4, Vain, V6 in, ў in, 3/18 in, 54 in Milwaukee 23TE74 
6 Т10, T15, T20, T25, T8, T9 Wiha 5LW92 4 #1, #2, VÀ in, % in Milwaukee 552Y78 
6 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm Wiha 26X218 4 TA in, 96 in Milwaukee 23TE75 
6 Үә in, Yea in Wera GANJ8 10 Va іп, ¥% in, 34e in Milwaukee 23TE76 
6 352 in, Y5e in, 782 in, Ya in Wera 6ANJ7 


Insulated Multibit Screwdriver Sets / wera wiha@ 


BEA T00L REBEL Tools that work for you 


No. of Item 

Pieces Includes Brand No. 15-Pc. 
1 Handle Only Wera 3EKJ4 26X282 
7 Phillips: #1 + #2, Robertson Square Recess: #1, Slotted: 0.6 mm + 1 тт Wera 3EKC7 
7 Phillips: #1 + #2, Slotted: 3 mm + 4 mm, Terminal Xeno #1 + #2 Wiha 53KF18 
7 Phillips: #1 + #2, Slotted: 3 mm + 4 mm, Square #1 + #2 Wiha 53KF17 
7 Phillips: #1 + #2, Slotted: % in + 95» in + 7⁄2 іп + Жіп Wiha 53KF16 
9 Phillips: £1 + #2, Slotted: 4 mm + 6.5 mm, Torx: T15 + T20, Xeno #2 Wiha 26X284 


12 Phillips: #2, Slotted: 3 mm + 5.5 mm, Square: #1 + #2, 


Terminal Block: #1 + #2, Torx: 18 + T10 + T15 + Т20 Wiha _58KH19 
Phillips:#1 #2, Slotted: 3 mm + 4 mm + 5.5 mm + 6.5 mm, Square ; 
15 — 4422, Torx T8 + T10 + 115 + T20, Xeno Terminal:#1 #2 Wiha’. 26X282 
19 Hex: 3 mm + 4 mm + 5 mm, Phillips: #1 + #2, PoziDriv: #1 + #2, Slotted: Wiha 53KH20 


3 mm + 4 mm + 5.5 mm, Square: #1 + #2, Torx: T8 + T10 + T15 + T20 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 855 


HAND TOOLS Scan. Order. опе. == 


Tethered Tools Details on page А1. 
Tether-Ready Tools 
When working at heights, it's imperative to secure hand tools to a fixed point to 
prevent injuries caused by dropping. Proto? SkyHook™ Tether and Transfer systems таев ася 
5 A T y 
provide positive control of hand tools at height, secure tool transfers, and a free range con ed 
of motion. SkyHook™ switch connector tethers to the tool on a short lanyard and is to wrist 
compatible with screw-gate carabiners. Allows hands-free tool transfer. SkyDock™ or belt 
attachment anchors SkyHook connector to the wrist, belt, apron, or station. Tools can be А 
tethered with shrink loops, tool collars, lanyards, or bungees for use with the system. Easy hands-free tool transfer 
24AL34 
< 
Proto @ е ® $ ^ 
= 24AL42 
SkyHook Components and Kits PER 
SkyHook switch connector tethers to the tool on a short lanyard. SkyDock 24AL39 
attachment securely anchors the SkyHook to wrist, belt, or apron. СУ 
Mfr. Item 


зон Kits Deserintion wii w. | Tethering Kits and Web Tethers 22 ШІ 


E Hook SI connector алт DG Se e Attachment JESTI  24AL36_ | 4. and 5-Piece kits include recommended tether attachments for tape measure, 
Attachment, ang SkyHook Wrist St a icm нана lineman's pliers, hammer, and level; heat shrink loop; and sealing tape. Web 
yHooks, (2) SkyDocks, ani rist Straps Ірі "i ET i 
| SkyHooks (2155 Connectors, (4) SkyDocks Storage ТЕГЕ ПЕК D-Ring Kit includes 2 web D-rings and sealing tape. 
achments, i SE SkyHook Wrist Straps Mfr. Item 
КО) SkyHooks, (5 kyDocks, and (2) Wrist Straps JPSSCAFF5 24AL38 Description Model No. 
omponents Tethering Kits à 
SkyDock Storage Attachment JPSDOCK  39CE44 | ^4-piece Tethering Kit w/Key Ring and Web D-Ring JPSSCAFFAKIT 316146 
SkyHook Switch Connector JPS 39CE41 5-Piece Tethering Kit w/ (2 Ke Key IPSSCAFFSKIT ТҮРА 
Eis) pest Strap JWS-SH 39СЕ42 Rings and (2) Web D-Rings 
S Hoo Single Dock Pouch and SkyHook Switch Connector JPSTLPKT1 39CE47 Web- D-Ring and Tape Kit JDRSMPLKIT 102007 
SkyDock Dual Dock Pouch and (24 SkyHook Switch Connectors JPSTLPKT2 24AL42 Web Tethers 
SkyDock Triple Dock Pouch and (3) SkyHook Switch Connectors JPSTLPKT3 39CE48 D-Ring Web Tether, 272 in L JDRSMOR 31CL36 
SkyHook Holder for Hammer or Ratchet and SkyHook Switch Connector JPSHS — 24AL37 HD D-Ring Web Tether, 312 in L JDRHDOR 31CL37 
SkyHook Tape Measure Pouch with SkyHook Switch Connector JPSTAPE —24AL41 Tether Rings : 
SkyDock Dual Dock Bolt Bag and 9 ) SkyHook Switch Connectors JPSBOLT  24AL44 0.4 in Dia. JSRO4 40JC98 
i ocket Saddle w/integrated SkyDocks and JPSSDLSM 39CE46 0.6 in Dia. JSR06 40JD02 
) SkyHook Switch Connectors 1 in Dia JSR1 40JD27 
б yDock 30 іп 6-Dock Apron and (6) SkyHook Switch Connectors JPSAPRON3O 39CE43 125 in Dia. JSR125 40JD21 
———- 1.5 in Dia. JSR15 40JD09 
2 in Dia. JSR2 40JD24 
Overall Item 
Size Length Offset No. 
Metric, Offset, 12-Point Box 
End, Tether Included 
36mm 12 in 1%іп 24AK26 . 
55mm 13 іп 27е іп 24АК30 PROTO 
ыс. 12- “Polat Box End, Tether LOC >. 
^e in in ^e in 
2in 13 in 12782 in 24AK18 ` 
24AK03 SAE, Offset, 12-Point Box End, Tether Included S Tool Collars & Heat 
{s in 8 in 16 in 24AK03 в 


Shrink Loops 


X. Tool collars and heat shrink loops are weight 
Y and size rated for best fit on a wide range of 


tool sizes. Existing tools can be retrofitted with 


Striking Wrenches - 12-Pt. Metric 
32mm 11 in 1%c in 24AK25 
46mm 13 in ain 24AK28 
50mm 13 in 12782 іп 24АК29 
60mm 13 in 2164 in 24AK31 
65mm 13 in 2V4 in 24AK32 


a ІЗ i A Д $41 ЗО the same Proto Industrial Tether Attachments 
mm in ба in i i 
80mm 1&in озуы іп  24AK35 о con used in the general product line. 
Striking Wrenches 12-Pt. "Pen — 2AAL49 Kit 40JD18 includes an assortment of 8 sizes 
Ts in {Tin Wei in — 24AK05 of Tool Collars and Loops. Kit 40JD25 includes 
Tin itin yin 24AK06 i i 
ix in тип ААК an assortment of 8 sizes of Heat Shrink Loops. 
1% in 12in Tin 24AK08 Fits Item 
1s in 12 іп Тїп 24АК09 Shaft Dia. No. 
10 іп 12 іп 170 іп  24AK10 Tool Collar and Loop 
1%< in 12 in Isin 24AK11 Yin 24AL48 
1% in 12in 1%in 24AK12 Ye in to A in 24AL49 
. Ts in 13in Tin —24AKi3 34 in to 966 in 24AL50 
1% in 13in 1%ein  24AK14 Ўв in to Zc in 24AL51 
PROTO tin 13in 12% in 24AK16 %into Vin 24Д152 
TuS in 13 іп ГА іп АКТ іп to % in 24AL53 
H Ag in in in 34 in to 1 in 24AL54 
Tethered Pipe and Ап — lin 2in _ 24020 Heat Shrink Loops 
=p ^s in in in Y in to іп 24AL58 
Striking Wrenches Qin ——13im — in 24AI22 Finto 3 in 24Д158 
256 in 13 in 2in 24AK23 Yo into 1 “in 24AL55 
dv "S o zn 
i i i ам ба en 0. 21110 ? |n 
» Aluminum with steel jaw pipe Wahi 0 Tinto? vin 24AL60 
= Lanyard ordered separately im in 10 in АБВ Aam oT m AT 
In ІП А 4 |n to ^ in 
Striking Straight Pipe Wrenches Heat Shrink Loop Tool Collar and Loop Kit 
Black oxide finish 2 in 12in 24AK37 24AL55 Yin to 1 in 404018 
= black oxide tinish ~ Straight Pipe Wrenches, Tether Ready Heat Shrink Loop Kit 
» Fitted with heat shrink tether loop 4 in 24 in 24AK39 941110 4 n LE 
856 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Tethered Tools 


. 
PROTO e 


T І L d >>... 
ool Lanyards, 
Wrist Straps [7 38HW38 
24AL31 О и 
24AL11 and Belts : SUVS 
Max. 
Max. Jaw Overall Item " 
Qpening, Jaw Length Length No. 24AL22 Description ko Modal пеп 
Cannon lug Pli ae = : Hard Hat Lanyards 
p іп А PROTO Lanyard w/Carabiner — JLANHATRD 244131 
пк Ыг Kit w/ (2) Hard Hat Lanyards and (2) Glove Holders -- JPPESMPLKIT 404004 
$ 1 2210 намі 24А121 Tool Lanyards 
lip Joint Plier - Knurled Handle H T Т Г 
Un ton аа Tethered Pliers ша о tae Baik зао 
iidem Дад Sitio = Integrated tether attachment | | “RELIST Se ees oe mE 
dan San On HC point in handle Dual Non-Locking SS Carabiner 15 |b JLAN15LBDSS ^ 24AL64 
: т d 25 Ib JLAN25LBDSS 24AL66 
Vin 1йп 6#п 310126 Overall Item Single Screw Gate Carabiner 151b — JLANÍSLBSSRP  24AL63 
Ts in 2 Yin 8in 31CL49 Jaw Type Length No. ч : 15b. 20 = 
Tongue and Groove Plier Wire Twister Pliers Lanyard Kit: Includes 7 Assorted Sizes of Lanyards Ib. 40 Ib JLANSMPLKIT 40JD11 
139 in 1%in 7in 31CL25 Serrated 8*4 in 24AL23 Wrist Strap Lanyard Kits š 
194 in 2 Vein 10in 16TH18 Wire Strip) peer ue D-Ring Wrist Strap — JWS-DR 38HW36 
2% in 2% in 12 in 16TW24 Box Style Crimp 8 vin 24AL22 Wrist Strap Lanyard = JLANWRGLB 38HW33 
Kit w/ D- ring Wrist Strap and Lan al — JDR1 38HW38 
Kit w/ (2) D-Ring Wrist Straps and (2) Lanyards — JDR2 38HW39 
6) ШЕТ р Ring ШІНІ spans and a Lanyards = JDR4 38HW30 
2 -Ring Pouch Set w/Pocket, Lanyar чи 
` AL b and D-Ring wrist Strap System JRETSETI 38HW31 
E D-Ring Pouch Set w/(2) Pockets, Lanyard = 
and D-Ring Wrist Strap System JRETSET2 38HW41 
34GP75 сон Belt and Belt Sets С 
d omfort Belt - Med. Fits Waist 28 to 40 in — JBELTCM-M 38HW43 
Tethered Wrenches & Sets PRUTU Comfort Belt- Lg. Fits Waist 40 to 54 in = JBELTCM-L_ 38HW44 
" : " Belt Adapter w/(2) Carabiners — JBELTAD2 38HW40 
a Fitted with heat shrink tether loop Comfort Belt - Med. w/ (2) Belt Adapters - JBELTSET-M 38HW35 
$ Overall Item and D-Ring Wrist Strap System E 
Overall Пет ize Length Finish No. Comfort Belt - Lg. w/ (2) Belt Adapters m " 
Size Length Finish 30mm 1534 in Satin 24AK01 and D-Ring Wrist Strap System JBELTSET-L 38HW37 
Double Box End Wrenches - 12-Pt. "s 32mm 16 75 in Satin 24АК02 D-Ring Pouch w/Pocket апа Lanyard = JRETPOUT 38HW29 
Vie in x Fin Chrome — 34GP75 SAE, 12-Point Box End D-Ring Pouch w/(2) Pockets and Lanyard = JRETPOU2 38HW34 
36 in p in fin 3a in 24AJ73 Tool Lift Bucket 
As in x n Ye in 13 Жіп atin 24AJ81 Bucket, 13 in Dia. x 15 in Depth, = 
54 in 9 Yin Chrome 34GP77 1 in 14 in Sa in 24AJ82 100 Ibs. Max. Lift Wt. JBUCK300LBZP 38HW32 
Te in x Я 1%e in 15 1⁄4 in atin 24AJ83 Bucket w/D-Ring Wrist Strap System — JBUCKSET 38HW42 
Ain 11 %in Chrome 346Р78 Thin 15 %in Satin | 24AJ84 Accessories 
теле in В SAE, 12-Point Box End, Tether Included Tape Measure Sleeve — JTAPESLV 31CL47 
xtin 1511 Chrome 34GP80 Үріп 8 in Satin 24AJ74 Sealing Tape = JMOL36RFOR 244146 
Flare Nut Wrenches - 6-Pt. SAE Vie in 8 іп Satin 240075 
вх еіп 6 “Yin Satin 34GP67 Yin 9% in Satin 24AJ76 
хеп 7 Yin Satin 34GP68 ein 10 Yin Satin 24NJ77 SAE, Straight 
%х1Ивїп 8 %in Satin 34GP69 3. in Ti in Satin 24AJ78 з Straight, 
Metric, 12-Point Box End 1 біп 12in Satin 24AJ79 Double End, 
7mm 5 %in Satin 24AJ87 Zin 12% in Sati in 24AJ80 6-Point, Tether 
8mm 5 віп Satin 24AJ88 1 in 16 % in Sa 24AJ85 Ready 
10mm біп Satin 24AJ89 Straight, Double End, 12- Point 34GP45 
12mm 7%in Satin 24AJ90 Box End, Tether Ready 
14mm 894 in Satin 24AJ91 sin x i 
Um Quo т MUS улу, uu o wes | Tethered Ratcheting Wrenches | 
1ї8тт10%п Satin 244103 sinx : р PROTO d 
Emm hn iin BAM ain 13in Chrome 346Р79 g PROTO 
mm 2 in atin 1Vc in x i i i i 
24mm — 1374 — Sein — 24AJ96 DAR 17%in Chrome 340Р81 = Fitted with heat shrink tether loop 
26mm 14%іп Satin 24AJ97 Tethered Combination Wrenches - 12-Pt. SAE Overall Item Overall Item 
28mm 15 in Satin 24AJ98 ie in 5 іп Satin 24NJ71 Head Size Length Finish No. Head Size Length Finish No. 
29mm 1534 in Satin 24AJ99 38 in біп Satin 24AJ72 Straight, Double End, Spline Box End % in 8%in Black Chrome 34GP32 
No. of Item іп Sin Black Chrome 346Р26 cin 8 %in Black Chrome 34GP24 
Pieces Wrenches Included Finish No. yin  5%in BlackChrome 34GP17 ein 8 іп Black Chrome 346Р33 
SAE, 12-Point Box End, Rounded Opening, Tether Ready sin 5 іп Black Chrome 34GP18 Жіп — 9% іп Black Chrome 34GP34 
15 Ув, %, 76, Vo, 916 9, 176, 3, 196, 76, 1976, 1, 176, 1%, 1a in — Satin 24А/70 sin 5 іп Black Chrome 34GP27 Yiin ^ 9%in Black Chrome 34GP25 
Metric, 12-Point Box End, Rounded Opening, Tether Ready 36 in біп BlackChrome 34GP19 Straight, Double End, 6-Point Box End 
15 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32mm Satin 24AJ86 ¥% in біп BlackChrome 34GP28 Vin віп 4 %in ^ Chrome 346Р45 
Double End, Fixed Head, 6-Point, Tether-Ready sin 6?іп BlackChrome 34GP20 іп, еіп 5 Фп ^ Chrome 346Р46 
3 Axe, x Ms, Y x Ve in бай! 40JC85 Asin 6 in BlackChrome 34GP29 Straight, Double End, 12-Point Box End 
7x8,9x 11, 10x 12, 13x 14, 15 x 17mm Satin ^ 40JD05 Bin Тіп BlackChrome 34GP21 “in, віп 4%in Chrome 346Р62 
Double End, Tether Ready win Тіп BlackChrome 34GP30 “іп, Asin 5 %in ^ Chrome 346Р63 
7 Asx %, Vex Vo, Vox %, ex 9, Vex 76, io x 1, vex l6 in Chrome 401083 Asin  7%in BlackChrome 34GP22 in, iin Тіп Chrome 340Р64 
12-Pt. Wrench Sets Asin 7 Yin BlackChrome 34GP31 Жіп, ‘Mein 8іп Chrome  34GP48 
T 6x7,8x9, 10x11, 12x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 Chrome 401022 9$ in 8%in Black Chrome 346Р23 sin, 'Vein 8in Chrome 34GP65 
X 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32mm Yin, йіп 9 Vin Chrome 34GP66 
No. of Item 
Pieces Wrenches Included No. 


6, 12-Pt. Wrench Sets 
Chrome Finish 
5 ттт x 8mm, 9mm x 10mm, 11mm x 12mm, 13mm х 14mm, 15mm x 17mm 404086 
6, 12-Pt. Wrench Sets - 25* Offset 
Chrome Finish 
5 TA in x 54e in, % in x “cin, Ve in x 94e in, % in x Me in, 3A in x 76 in 40JD34 
24AJ63 Double End, 12-Point Box End, 6-Point Box End 


Chrome Finish 
Tethered Torque Wrenches Proto @ aes Minx Fe in, 36 in x йв in, Y2 in x Fe in, 96 in x Mein, 94 in x 74 in 401682 


Double End, 12-Point Box End, 6-Point Box End, Tether Ready 
Chrome Finish 


: А : — - 
= Calibrated to +3% clockwise = Locking pin detent retains = 7mm x 8mm, 9mm x 10mm, Timm x 13mm, Tamm x 14mm, amm 
and +6% counterclockwise socket during use ort dom x 17mm, 16mm x 18mm, 19mm x 21mm 
at 20 to 100% full scale = Fitted with heat shrink tether loop | еШ? РШ Tether Ready 
" Л 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, Timm, 12mm, 13mm, 
"m Primary Primary Overall Item 13 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm 404013 
Drive Size Scale Range — Scale Increments Length No. 10 10mm, fimm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19111 40JC80 
% in 20 ft-lb to 100 ft-Ib 0.5 ft-Ib 17 in 24AJ66 SAE 12-Point Tether Ready 
36 іп 16 N-m to 80 N-m 0.5 N-m 15 in 24AJ63 Black Chrome Finish 
Ye in 50 ft-lb to 250 8-І 1ftib 27 Vain 244165 9 % in, Ve in, 96 in, Ze in, Y2 in, Vein, % in, is in, іп 40JD03 
Bin 40 К-т to 200 N-m ШЕП 21 Bin 24AJ64 9 Ya in, Vie in, % in, Zein, Y^ in, Ve in, % in, ТИв in, 34 in 40JC81 
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Tethered Tools Details on page А1. 
і ГА | D қ No. of Sockets Item 
24AH07 pi Drive Size — Pieces Included No. 
. | Socket Sets - SAE 
24AJ69 Vo 12 Pt. Std. 
34 in 10 10) Standard 12-Point 1AC77 
13 13) Standard 12-Point 24АН47 
. Yin 19 (19) Standard 12-Point | 24AJ01 
PROTO 12 Pt. Deep 
Tethered Ratchets and Sockets Ут — 19 {18} 122 жергі! 
" Y» in m 19) Deep 12-Point 24421 
Sockets attach securely to ratchets using the Drive Size pet hem Socket віз - Metric 
iti i i Reversing Ratchets 36 in 21 21) Standard 12-Point 24АН06 
Positive Control Pin Detent System that requires Reve EL Rate ain ril 6 1) БАПАН T OI АНТЕ 
a separate tool to attach or remove the socket. % in Ут 24AJ69 12 Pt. Deep 
Sockets cannot be removed without specific intent. ... іп itin 310145 % п 18 (18) Deep 12-Point __24АН28 
; В ¥ in Drive Size Std Hex Bit 
Pin detent will engage correctly regardless of the Tain 10% in 241167 y Р 10mm, 12mm, 14mm, 43X23 
direction the socket is placed on the square drive. Yin 15іп 24468 : 17 mm, 6 mm, 8 mm 
Item Item Item Item Item Item 
Size No. Size No. Size No. Size No. Size No. Size No. 
Sockets, 12-Point Standard 17s in 24AJ13 Asin 244125 15mm 24AH16 23mm 24AH89 19mm 24AH42 
% in Drive Size 1% in 24Д/14 56 in 24Д126 16mm 24AH17 24mm 24AH90 20mm 24AH43 
Vain 24AH48 TAs in 24AJ15 Ts in 24J27 17mm 24AH18 25mm 24AH91 21mm 24AH44 
6 in 24AH49 TÀ in 24AJ16 Yin 24AJ28 18mm 24AH19 26mm 24AH92 22mm 24AH45 
Hin 24AH50 176s in 24AJ17 As in 24Д129 19mm 24AH20 27mm 24AH93 23mm 24AH46 
Ac in 24AH51 136 in 24AJ18 Ain 24AJ30 20mm 24AH21 28mm 24AH04 Sockets, 6-Point Hex 
Yo in 24H52 TAs in 24AJ19 Ts in 24AJ31 21mm 24AH22 29mm 24AH95 іп 244142 
Vis in 24AH53 Ti^ in 24AJ20 iin 24Д132 22mm 24AH23 30mm 24AH96 Ys in 24AJ43 
y in 24AH54 Sockets, 12-Point Deep TV in 244433 23mm 24AH24 31mm 24AH97 Ув in 24AJ44 
Ts in 24AH55 % in Drive Size Tin 24AJ34 24mm 24AH25 32mm 24AH98 Ain 24AJ45 
Yin 24AH56 YA in 24AH62 176 in 24AJ35 25mm 24AH26 36mm 24AH99 Ye in 24AJ46 
TAs in 24AH57 Vis in 24AH63 Tin 24AJ36 26mm 24АН27 Sockets, 12-Point Deep 5 in 24847 
75 in 24AH58 Ya in 24AH64 1916 in 24AJ37 % in Drive Size 3 in Drive Size %2 in 24AJ48 
TAs in 24AH59 Yz in 24AH65 194 in 24AJ38 10mm 24AH76 6mm 24AH29 4mm 24Д154 
Тіп 24AH60 Y» in 24AH66 1⁄6 in 24AJ39 Timm 24AH77 7mm 24AH30 5mm 24AJ55 
% in Drive Size As in 24AH67 Tin 24AJ40 12mm 24AH78 8mm 24AH31 6mm 24А)56 
¥% in 24AJ02 іп 24AH68 Sockets, 12-Point Standard 13mm 24AH79 9mm 24AH32 7mm 24AJ57 
Ac in 24AJ03 Ths in 24AH69 Зв in Drive Size 14mm 24AH80 10mm 24AH33 8mm 24AJ58 
Win 24AJ04 Yin 24AH70 6mm 24AH07 omm 24AH81 Timm 24AH34 9mm 24Д150 
Vis in 24AJ05 As in 24AH71 7mm 24AH08 16mm 24AH82 12mm 24AH35 10mm 24AJ53 
¥% in 24AJ06 75 in 24AH72 8mm 24AH09 17mm 24AH83 13mm 24AH36 % in Drive Size 
Ths in 24AJ07 Te in 24AH73 9mm 24AH10 18mm 24AH84 14mm 24AH37 Bin 24AJ49 
% in 24AJ08 Tin 24AH74 10mm 24AH11 19mm 24AH85 15mm 24AH38 Hin 24AJ50 
TAs in 24AJ09 % in Drive Size Timm 24AH12 20mm 24AH86 16mm 24AH39 As in 24AJ51 
76 in 24AJ10 Ain Z4AJ22 12mm 24AH13 21mm 24AH87 {7mm 24AH40 12mm 24AJ60 
TAs in 24AJ11 TAs in 24AJ23 13mm 24AH14 22mm 24AH88 18mm 24AH41 14mm 24AJ61 


Tin 24AJ12 Vo in 24AJ24 14mm 24AH15 17mm 24AJ62 


КЕПТЕП 


ergodyne 


52NN44 


Tool Lanyards 


» Third party certified with 

2:1 safety factor 
= Tools not included 
Squids lanyards are designed to help 
reduce the risk of dropped tools. 
With features like hi tensile strength 
webbing and reinforced stitching, 
they are made to hold up to harsh 
environmental conditions. 


tx " “ау” Lime | Black HV Lime Squids Tool Tails, Traps 
Description Load” L Model No. No. No. No. & Tethering Kits 


FX Series Lanyards 


52NN40 


52NN47 


“yTewacrot$ée | 
ergodyne 
„WONK GEAN., 


Tool Lanyard Dual 38 in to Item Pkg. 
Carabiney 10 Ib 60 in 3110F(x) | S2NN41 = Ei T „Мах Working Load L Color No. Qty. 
Tool Lanyard Dual 38 in to eh 100! fails 
Locking Carabiner 151b 60in _ 311859 | S2NN43 | — ux m 5 D i4 in Back se E 
Tool Lanyard Single 38 in to D 2 in range 
саа 100 "воп 310050) | 52NN40 | — | — | — —Ó— 5^ in Black 32TN16 6 
Tool Lanyard Single 38 in to astic Loop Tool Tails 
Locking Carabiner 151b "бот 3108) 52NN42 | — | — | — 10 Ib tin HV Lime 32TN24 3 
Lanyards w/Loops 15 Ib 11 in HV Lime 32TN25 3 
Extended w/ Loop and 15 Ib 18 іп HV Lime 32TN26 3 
Stainless Steel Carabiner 1510 421%54іп 3101EXT — 23М31 — — Self Adhering Tape Tool Wrap Е З 
15 Lb Load Limit 810 145 % іп White 46AN62 1 
With Loop and Stainless Power Tool Trap І 
Steel Carabiner 15 1510  35to42in 3101 — 23м030 — — 6 Ib 3 Yin Black 45NJ39 
Lb Load Limit 6 lb Sin Black 45NJ40 1 
Retractable Lanyards Tape Measure Trap " [Ga қ 
Retractable Lanyard w/ i D — range 
Carabiner 1 Lb Load Limit 11b 48 in 3000 = |20154. — Fits. Item Pkg. 
Retractable w/ Loop 210 48 іп 3001 = — |20ҮҒ55| — Shaft Dia. No. Qty. 
Standard Series Lanyards Cold Shrink Tool Traps 
Dual Carabiner 100  35to42in 3110 — 5NPP4 | 5NPP3| — Уд іо 172 in 32TN19 1 
Single Carabiner 10lb 3510 42іп 3100 — SNPPO | 5NPN9 — 11⁄4 in to 1 іп 32TN20 1 
Single Carabiner, Extended 101» 421054іп 3100EXT — БМРР2 | 5NPP1 | — 1% into 2 Yin 32TN21 1 
Tool Lanyards Max. 
Coil Hard Hat Lanyard 2 Ib. 18 in 3157 — —  |45NJ44 | 45NJ45 Working Mfr. Item Pkg. 
Coil Hard Hat Lanyard 2 |b. 13 in 3158 — —  |45NJ46 | 45NJ47 Description Load Model No. Qty. 
Wrist Lanyards Squids Tool Tethering Kits 
Retractable Lanyard w/ 3 Ib 8 in 3114 = — |45Nua2) — Tape Measure Tethering Kit - 216 2 Ib 3190 52NN44 1 
Carabiner 3 Lb Load Limit Power Tool Tethering Kit - 616 15 Ib 3191 52NN45 1 
Wrist, L/XL 2 Ib тіп 3115 — — 5NPP8 — Wrist Lanyard Tethering Kit - 3lb 2 Ib 3192 52NN46 1 
Wrist, S/M 216 Twin 3115 — — 5NPP7 — Toal tethering Ki - 106 nb 3182 D 1 
Wrist Tool Lanyard, i ШЕ _ ER ool Tethering Kit - 
Buckle, 8 in L 3lb 8in 3116 45443 Tool Tethering Kit - 51 51b 3181 52NN49 — 1 
858 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 
Safety Tools 


AMPCO? Nonsparking, Nonmagnetic, Corrosion Resistant Safety Tools Information 


OSHA's new Hazard Communication Standard now 
requires nonsparking tools with flammable liquids. 
For our full offering of nonsparking hand tools go to 
Grainger.com? and search for "nonsparking tools." 
Note: Static sparks can ignite flammable vapors, liquids, dusts 


and residues. The alloys used to make Ampco Safety Tools are 
highly conductive and must be grounded if there is concern for 


NONSPARKING 

OSHA, NFPA, MSHA and 

other Standards Developing 
Organizations require and 
recommend the use of nonspar- 
king tools where flammable 
vapors, liquids, dusts or resi- 


NONMAGNETIC 

Prevent accidents and protect 
property in military, medical, and 
electronics manufacturing loca- 
tions. Excellent for use in highly 
sensitive magnetic equipment 
and in clean room environments. 


CORROSION RESISTANT 
Chemicals, acids and salt 
water over time diminish the 
effectiveness of steel tools. 
Ampco Safety Tools provide 
durability, longevity and person- 
nel safety in severe corrosive 


static-electric charge. AMPCO® and other copper based tools ; 
should not be used in direct contact with acetylene and some dues are present. Meet ASTM F2503 and ASTM environments. 
explosives such as amatol, azide salts, lead azide and DBX. A342 standards. 

«Ф» 4RU47 

Nonsparking Tool Kits 

Kits contain nonsparking tools that ГЕ І ш 


should be used wherever there may 

be flammable or combustible dusts, 
liquids, powders, or residue present. It 
is recommended that nonsparking hand 
tools are kept in specially designed kits 
and inventoried routinely. This process 
helps to ensure that steel tools are not 
used accidentally by first responders. 


А 


No. of Item 
Pieces Includes No. 
Screwdriver Kit 
6 Keystone Slotted %2 x 3 іп, %6x 6 in, 96 x 8 in, Phillips £1 x 3 іп, 22x 4 іп, 23 x 6 in, and Pouch 5ММ02 
Metric, 12-Point Box End, Rounded Opening, Nonsparking, Tether Capable 
7 Yes, Tether Capable, No 4RNZ7 
L-Shaped Hex Key Sets 
10 Metric: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm 4RNX9 
10 Vie, Yea, %, Vs, 932, Vie, 7/32, Уз, 516, and 36 in 5ММ03 
Tool Kits 
4 34e in Standard Screwdriver, 6/2 in Combination Pliers, 8 in Adjustable End Wrench, 9 in Crate Opener ВАКЦ0 
6 10 in Tongue and Groove, 6% in Combination Pliers, 9 in Crate Opener, 46775 
Phillips #2, Slotted %c in, 8 in Adjustable Wrench 
T 10 in Tongue and Groove, 8 in Combination Pliers, 10 in Shoe Handle Brush, Blade Knife 3% in, Putty 4С776 
Knife 174 in, Phillips #2, Slotted 54e in, Claw Hammer 16 oz, 6 in, 10 in Adjustable, 10 in Pipe Wrench 
Ye x 36 in, “As x 12 in, 94e x Ys in and 94 x 7 in Double End Box Wrenches, #2 Phillips Screwdriver, Standard 
16 Screwdriver, 10 in Adjustable Wrench, 6% and 8 in Combination Pliers, Groove Joint Pliers, Common 96330 
Knife, Stiff Putty Knife, Claw Hammer, 14 in Adjustable Pipe Wrench, Shoe Handle Brush, Deck Scraper 
17 12 in Tongue and Groove, 7 in Long Nose with Cutter, 8 in Combination Pliers, 10 in Shoe Handle Brush, Blade 48047 
Knife 5% in, Putty Knife 174 in, Scraper 3 in, Phillips #3, Slotted 546 in, Claw Hammer w/Fiberglass Handle 16 oz 
10 in Groove Joint, 7 in Diagonal Cutting, 8 in Slip Joint, 8% in Linemans Pliers, Toothbrush 
17 Style Scratch Brush with Wood Handle, Phillips Screwdriver 2 in X 4 in, Slotted Screwdriver 24Y891 
As in X 6 in, 8 in, 10 in Adjustable, 12 pt. Box End 7⁄6 in, 72 in, 94e in Wrench 
Socket Sets, 6-Pt. Standard 
9 (5) Standard 6-Point; 1⁄2 in Drive 40612 
11 7) Standard 6-Point; % in Drive 4RPK1 
15 11) Standard 6-Point; % in Drive 4RPJ9 
21 17) Standard 6-Point; 17 in Drive 1TEB6 
26 22) Standard 6-Point; 12 in Drive 1TEC6 


Gus 


Ratchet 


Battery 


Tools 


= Meets NFPA 70E standard 

Insulated, nonsparking hand tools protect against hazards of mechanical sparks, friction and impact sparks. 
Charging batteries produce hydrogen gas which is extremely flammable and is not easily detected by 
humans. These tools are exceptional for battery manufacturers, electrical safety consultants, and mainte- 
nance personnel who maintain battery systems, as well as those requiring uninterrupted power systems 
(UPS) and battery rooms for mission critical operations including government, hospitals, hazardous industrial 
processing and controls, data centers, computer rooms, and network operations. 


24Y877 
Diagonal Cutting Pliers 


24Y881 
36" Drive Socket 


Item Item 
Description No. Description No. 
Pliers Box End Wrenches 
7 іп in Diagonal Cutting Pliers 24Y877 5 inl 24Y888 
8 7 in in Slip Joint Pliers 24Ү875 білі 24Ү889 
8% in Linemans Pliers 24Y876 биті 24Y890 
10 % in Tongue and Groove Pliers 24Y878 Hand Ratchet 
Screwdrivers % in Drive, 7% in L 24Y884 
Vo. 2 Pt. Phillips 24Y879 36 in Drive SAE Insulated Nonsparking Sockets 
s in Slotted 24Y880 Ths in, 1 іп 24Y881 
Adjustable Wrenches Yin, 1 іп. 24Ү882 
4inL 24Y885 35 in Drive, 6-Pt. Nonsparking Sockets, Standard 
Tine 24Ү886 Әвіп,1 vo inL 24Y883 
Extension 
For use with % in Drive Sockets 24Y887 
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49UR67 
Striking Wrench 


4DC29 
Adjustable Hook 
Spanner Wrench 


2ZB23 
Barrel Hooks 


«> 


Flammable Liquid Tools 


Liquids are the most common hazardous chemicals 
found in the workplace. Use only nonsparking tools 
with flammable liquids such as solvents, petro- 
chemicals, and hazardous waste. 


Item 
Description No. 

Flange Wedges 
3 14 in in Lx Y^ іп inW x % in inH 4RNU2 
3% in in Lx 2 in inW x % in inH 4RNU6G 
3% in in L x % in inW x % in inH 40005 
6inin L x12 in inW x % in inH 2VJ19 
7inin Lx 14 in inW x Y? in inH 4RNU3 
7 in in L x 2 in inW x % in inH 4RNUS 
7 in in L x 2 in inW x % in inH 40616 
7 3 in in Lx 1 ^ in inW x 1 % in inH 21Ј20 
6 in in Lx 1 in inW x % in inH 4DC13 
8ininL x1 у in inW x 1 in inH 4DC28 
8inin Lx2 in inW x % in inH 4RNU4 
8 in in L x 2 inW x 2 in inH 466043 
8 1^ in in Lx2 in inW x 1 іп inH 40604 
Striking Wrenches, 12 Pt., $АЕ 
8in L, 1 54e in Nominal Size 49UR68 
8 in L, 1 ў in Nominal Size 49UR67 
8in L, 1 74e in Nominal Size 49UR70 
9 in L, 1 ^ in Nominal Size 49UR71 
9 in L, 1 % in Nominal Size 49UR73 
9 in L, 1 16 in Nominal Size 49UR74 
9 in L, 1 4c in Nominal Size 49UR76 
10 in L, 1 іп Nominal Size 49UR77 
10 in L, 2 4s in Nominal Size 49UR81 
11 in L, 2 94s in Nominal Size 49UR87 
13 in L, 2 % in Nominal Size 49UR88 
11 in L, 2 % in Nominal Size 49UR84 
13 in L, 2 3 in Nominal Size 49UR89 
Adjustable Hook Spanner Wrenches 
4% in to 6 % in dia. Cap. 40629 
1 1^ in to З in dia. Сар. 4ВРА9 
Adjustable-Hook Spanner Wrenches 
2 in to 4 % in dia. Cap. 4RPC1 
Barrel Hooks 
Fixed, 1500 Ib Cap. 8DFC1 
Adjustable, 1,500 Ib Cap. 22B23 


HAND TOOLS 
Safety Tools 


Find more information on Nonspark: 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. E 


Resistant Safely Tools on page 85: 


Find more Ampco Safety Tools and information on Nonsparking Tools at Grainger.com®; search for "Ampco". 


Mallet 
22B28 


ia 


ade 


Floor Scraper General 
Blade H 
4с298 Nonsparking Tools 
Square Nonsparking tools are specifi 
Point cally designed to perform 
Monkey Aronen 1 Shovel safely and exceptionally in 
Knot Wire Wheel 2VJ17 most volatile environments. 
1ТЕВ8 
Item Item Item 
Description No. Description No. Description No. 
Bars _Engineering Hammer 31/100 in Hex, 6% in L 46C015 
_Crow Bar 15 in L, З lb Head Weight 2VJ10 19/50 in Hex, 7⁄6 in L 460044 
18inL 9RC50 Sledge 11/25 in Hex, 7⁄6 in L 46C062 | 
24inL 40614 33 in L, 6 Ib Head Weight 3NY51 . Wire Wheel and Cup Brushes 
30 inL 9MJJ1 33 in L, 8 Ib Head Weight 2VJ11 _Crimped Wire Cup Brushes 
36 in L 2/121 33 in 1, 10 Ib Head Weight 3NY52 5%' - 11 Arbor Hole, 3" Dia., 12,500 RPM 4RPR8 
Pinch Bar 33 in L, 16 Ib Head Weight 22B25 % in - 11 Arbor Hole, 4" Dia., 8,000 RPM 4RPR9 
18inL 27829 33 in L, 18 Ib Head Weight 27826  Crimped Wire Arbor Hole Mount Wire Wheel Brushes 
30 in L 8AZX5 33 in L, 22 Ib Head Weight 49UG72 96" Arbor Hole, 6" Dia., 20,000 RPM 466021 
36 inL 33 in L, 12 Ib Head Weight 490670 “Knotted Wire Cup Brushes 
Pry Bar ‘Mallets 96" - 11 Arbor Hole, 3" Dia., 12,500 RPM 4RPR6 
inL 2VJ13 Mallet 58" - 11" Arbor Hole, 4" Dia., 7, 4RPR7 
68 in L 8RMT7 14 in L, 2 % Ib Head Weight 9NKV7 56 in - 11 Arbor Hole, 6" Dia., 6,000 RPM 46C104 
Hand Chisels 15 in L, 4 Ib Head Weight 27828 - Knotted Wire End Brushes 
Y4 in Tip, 5 4 in L 46760 “Sledge "4" Shank, 1" Dia., 20,000 RPM 466041 
-Ths in Tip, 5 біп 4RPP5 15 in L, 6 Ib Head Weight ЗАКР5 “Knotted Wire Arbor Hole Mount Wire Wheel Brushes 
Эв in Tip, 6 2 in L 46759 6-Point Socket 9-11 Arbor Hole, 4" Dia., 20,000 RPM 1ТЕВ8 
Эв in Tip, 12 in L Sie", 1 Ye in L 9PA51 5% іп -11 Arbor Hole, 6" Dia., 20,000 RPM 1ТЕВ9 
Ts in Tip, 9 % in L 466058 36", 1 віп 1TEC7 - Crimped Wire End Brushes 
J іп Tip, 6inL ^e in L 8FF79 ia, 20,000 RPM 21XU95 


460013 
Min Tip, 9 in L 466012 
% in Тір, 14 % nL 46047 


1 віп 


1TEC8 


He", 1 біп L 1ТЕС9 


16s in Тір, 8 in L 46761 
Тіп Тір, 9in L 466023 


1%; 19e inL 


9GMR4 


5%", 1 біп L 8РІЛ4 


"Crimped Wire Cup Brushes 
6" Dia, 6,000 RPM 21XU94 


“іп Tip, 12 in L 4RPP6 Te" 1 Ae in L 9UN99 634" Lx 6" W 4RPUS3 
1 йв іп Tip, 9 Vi in L 46C011 A", 1 Asin L 1TEF1 TLxS9'W 4ВРТ9 
Pneumatic Chisels Ar, 1 Ae in L 9CN64 TLUx4W 4RPU1 
Hex Shank 1316", 1 7e in L 8F881 TLx5'W 4RPU2 
Bull Point Tip, 21 in L 4RPP7 1 ink 9МР86 ВІ 4RPT8 
“Square Shank 1948", 1 Ve inL 1TEF2 OLx3"W 4RPT5 
2" Scaling, 7 % in L 4RPR2 1,1 іп 1TEF3 g'Lx4W 4RPT6 
Hex Shank Ve" 1 %2 inL 9JC18 "Lx 5" W 4RPT7 
3" Wide Tip, 18 in L 4RPP8 Tw Тіп TTEF4 Hand w/Handle 
Round Shank 1W, Тіп 1TEF5 3% in Lx 3 94 in W, 19 in Overall L 1TEB2 
14" with Retaining Collar, 6 34 in L 46C008 Socket Extensions Pick & Scaler 
17" Scaling, 7 %4 in L 4RPP9 36 in Drive Socket Extension, 6 in L 466072 17% Lx 3"W 1TEB3 
2/” Scaling, 9 in L 4RPR1 Ve in Drive Socket Extension, 10 in L 46C017 - Spray Booth Scraper 
ins ¥ in Drive Socket Extension, 16 іп L 466048 9% inLx3 inW 46793 
Barrel Ms in Drive Sliding Bar, 11 in L 46C010 “Spatula 
Эв in, ‘Ve in’ Tip, 8 in" L, “Me in" Hex 4RPN2 1%e in Drive Sliding Bar, 18 in L 466031 tiff, 5 in L Blade 2VJ18 
is їп" Tip, 8 in L, 11e in 4RPN3 “Screwdrivers Stiff, 9" L Blade 40603 
-TAs іп" Tip, 8 in L, 191 in" Hex 4RPN4 Cabinet Slotted Flexible, 14 in L Blade 8AFG5 
Me in" Tip, 8 in" L, 1 Vie in" Hex 466019 Ms in Tip, 6 V in L 8DH14 “Floor Scraper 
Ts іп" Tip, 8 in" L, 1 %e in" Hex 4RPN5 Звіп Tip, 9 1^ in L 8DH15 634 inL x 6 inW 46798 
Straight Yin Tip, 7 ^ inL Bricklayer Trowel 
TA in" Tip, 6 in" L, 12 іп" Hex 4RPL6 36 in Тір, 17 іп L 8DH16 5 % in" W x 8%" L Blade, 5 in" L Handle 46C105 
35» in" Tip, 6 in L, Me іп" Hex 4RPL7 Breaker Bars “Cutting Tools 
s іп" Tip, 8 in" L, 16 in" Hex 4RPL8 Ye in Drive, Hinged Handle, 12 inL 46C009 Flat Head 
“As in" Tip, 10 in" L, 1%6 in" Hex 4RPL9 3A in Drive, Hinged Handle, 18 inL 466027 5 in Cutting Edg, 6 Ib 27822 
Yo іп" Tip, 10 in" L, 1 іп" Hex 4RPN1 “Monkey Wrenches 5 in Cutting Edg, 8 Ib 8TLL6 
‘Punches Nickel Aluminum Bronze Handle Material ick Axe 
Hand, 7 34 in" L, 1 іп" Ti 466073 Tether Capable 466037 5 in Cutting Edg, 8.6 Ib 8DFCO 
Center, 4 in" L, 9c in" Hex 4RPL2 ether Capable 466101 5 in Cutting Edg, 8 Ib 8TLL7 
Зв in Shank, 4 % in L 4RPL3 Tether Capable 466059 Наїсһеї 
7 in Shank, 5 in L 4RPL4 Aluminum Bronze Handle Material 3 % in Cutting Edg, 2.2 Ib 9U689 
іп Shank, 6 in L 4RPL5 Tether Capable 1ТЕВ4 Pike Pole 
Marlin Spike, 16 іп". 46C094 Nickel Aluminum Bronze Handle Material w/D-Grip Handle, 48" L 9KJ72 
Double End Scriber, біп, 90°, 46C042 Tether Capable 466107 w/Fiberglass Handle, 72" L 8TMP8 
Straight Point, 76 in'-dia. Handle Aluminum Bronze Handle Material Майос 
Round Pin Punches Tether Capable 1ТЕВ5 Mattock 
% in" Hex, % in’ Ti 4RPK6 “Open End Wrenches 36 “in 466033 
3/s in" Hex, Уз in" Tip 4RPK7 6x 7mm, 3 146 in L 460102 “Scoops 
3^6 in" Hex, 96 in’ Ti 4RPK8 6x8mm, 4 in L 21XW89 8inLx3inWx2inH 4ВРМ8 
Тв їп" Hex, 72 in" Tip 4RPK9 7x8mm,5inL 21XW93 12inLx476inWx3 %inH 4RPN9 
1%e in" Hex, 96 in" Tip 4RPL1 7 x 9mm, 5 inL 21XW94 14їп х5 біп Wx4inH 4RPP1 
Hammers 8x9mm,5inL 21XW95 “Square Point Shovels 
Backing Out Hammer 9x 10mm, 5 inL 21XW96 D-Handle, 37 in L 2VJ17 
14in в 1% Ib Head Weight 21XV13 9xTfmm,5inL 21XW97 Straight Handle, 58 in L 4RU46 
14 in L, 1 Ib Head Weight 21XV14 10x 12mm, 5 inL 4RPE3 “Round Point Shovels 
14 in L, 1 Ib Head Weight 21XV15 10x 13mm, 5% inL 21XW32 D-Handle, 37 in L 2VJ16 
14 in L, 2 Ib Head Weight 46С054 8 mm, 10 mm 46C103 Straight, 56 % in L 4RU45 
Cross Peen Hammer 10 mm, 11 mm 21XW31 “Scoop Shovels 
14 in L, 24 oz Head Weight 466025 ‘Hand Ratchets D-Handle, 40 in L 6WU19 
15 in L, 2 Y? Ib Head Weight 46С018 _% in Drive Size Long Handle, 60 % in L 8RJC5 
15 in L, 3 % Ib Head Weight 460049 % in Drive, 7 A in L 4RPY1 “Hoes 
- Scaling Hammer % in Drive Size Garden/Mixing Hoe, 4 in W x 6 1TDZ3 
14 in L, 16 oz Head Weight ARPK4 Y in Drive, 10 in L 1TEF6 in L Blade, 55 in Handle 
14 in L, 2 Ib Head Weight 4RPK5 Ja in Drive Size Garden/Mixing Hoe, 8 in W x 8 46С063 
15 in L, 3 Ib Head Weight 8PHY2 3A in Drive, 18 in L 4RPJ8 in L Blade, 55 in Handle 
Bricklayer Hammer rivers Planters/Mixing Hoe, 8 in W x 7 ARPP2 
14 in L, 2 Ib Head Weight 4RPK3 7 mm Hex, 8/6 in L 466052 34 in L Blade, 55 іп Handle 
YA in Hex, 6% in L 46C068 
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HAND TOOLS 
MRI Tools & Drain Cleaning 


Item Item Item 
Description No. Description No. Description No. 
Screwdrivers Double Face Steel Head 1%6іп,11%іпі 460034 
#1 Phillips, 6 1⁄2 in L 4C289 Engineering Hammers Head % in, 11 ілі 40621 
#2 Phillips, 7 in L 4678 21рНеаа, 14 in L 3NY49 — Head ein, 9 %2 in L 5MMOS 
#3 Phillips, 10 in L 46791 3 Ib Head, 14 in L 2VE99 Head 1 in, 14 in L 4DC22 
#4 Phillips, 13 in L 8A979 3 Ib Head, 14 in L 3NY50 Head 1 78 in, 15 % in L 4DC23 
¥ in Slotted, 9 72 in L 2VJ15 Double Face Engineers Hammers Head 1 3л іп, 15 3 іп Ш 4606035 
Va in Slotted, 7 1⁄2 in L 466026 31b Head, 14 in L 46C007 — Head 1 “ein, 14 in L 5MM09 
М in Phillips, 9 іп L 46C066 —Hammer/Claw Crate Opener Head 1 Жіп, 17 in L 5ММ10 
Jis in Slotted, 6 1^ in L 40794 9inL 467263 Head 1 %e in, 17 in L 4RNZ8 
є in Slotted, 10 in L 46795 Pliers Head 1 % in, 19 in L 4RNZ9 
% in Slotted, 13 in L 4079 Тіп High Leverage она Head 1 sin, 19 in L 4RPA1 
% in Slotted, 17 in L 4C297 Diagonal Cutting Plier Head 1 7 іп, 19 inL 4RPA2 
Hex Keys 7 in Long Nose Plier 4CZ86 Head 1% in, 20 4 in L 4RPA3 
SAE Deluxe Cushion Head 1 sin, 2274 in L — ARPA4 
Mein, 1 94 inL 4RNU8 8? in Linemans Plier, 1ТЕВ1 Head 1 16 іп, 22 34 in L 460046 
52 in, 2 “ілі 4RNV3 Cable & Nail Cutter Head 1% in, 22 ў in L ДВРА5 
Ўв іп, 2 білі 4RNV4 672 іп Slip Joint Pliers 4RPK2 _ Head 2 іп, 22 “in L 4RPAG 
ie in, 4 V6 inL 4RNV7  8inSlip Joint 46784 Head 2%1п,22%1п1 — 4RPA8 
зіп, 4 %6 in b 4RNV8 Combination Pliers Adjustable Wrenches 
Vein, 5 ЛИ 4RNV9 10 іп Tongue and Aczg; iin, 6 in 4DC24 
%іп,6 ілі 4RNW1 Groove Pliers 1 іп, 8inL 40025 
Зіп,7 Vain 4RNW3 12 in Tongue and 46785 1/5 in, 10 in L 4DC26 
Hammers Groove Pliers 1 %іп,12ілі 40027 
Curved Claw Hammers Combination Wrenches, 1 1s in, 15 in L 4RNU7 
1 Ib. Head, 14 in L 3NY48  12Pt., 15 ° Offset Drum Wrenches 
17 Ib. Head, 14 in L 9/Х77 SAE Bung/Drum Plug (Fits 2VJ22 
Ball Pein Hammers Head 34 in, 6 И in L 5MM05 _°%4 and 2 in Plugs) 
14 Ib. Head, 9% in L 90745 Head %іп,7 2 in L 40617 Drum Bung Wrench, 40615 
3A Ib. Head, 14 in L 8PDE9 Head %e in, 8 in L 4DC18 Offset Handle 
1 Ib. Head, 14 in L 2VE98 Head % in, 8 34 in L 4DC19 Aluminum Bronze Handle Material 
1% Ib. Head, 14 in L 3NY46 Head 14s in, 9 ўй in L 5ММ07  SinL 8W815 
2 Ib. Head, 14 in L 3NY47 Head 34 in, 10 34 in L 4DC20 10inL 4RPC2 
2 V5 Ib. Head, 14 in L 9CXLO 
Drain 
Line Cap. Cable Мах. Mfr. Item 
1.р. (in.) Size Run Voltage Includes Brand Model No. 
Closet Augers 
Battery Powered M12 Drain Snake 
2104 ФіпхөНн 6ft 12.0V — Milwaukee 2576-20 540М16 
Battery Powered M12 TRAPSNAKE 
6 ft Toilet Auger, 
2to4 Yex6ft 6ft 120V Battery Charger, Milwaukee 2576-21 54DM18 
REDLITHIUM Battery 
7 T Auger 4 ft Urinal Auger, 
17102 Winxéft, 4ft, 6 ft Toilet Auger, А 7 
/2to4 Urinal Auger 6 ft 120V Battery Charger, Milwaukee 2577-21 540М19 
Фіпх4Н REDLITHIUM Battery 
4 ft Urinal Auger, 
1/4102  36inx4ft 4ft 120V Battery Charger, Milwaukee 2574-21 54DM20 
REDLITHIUM Battery 
Hand Powered 
= win 3 = = Ridgid 59787 4CX10 
Up to 2 36 in 4 — — Milwaukee 49-16-2574 54DM15 
Up to 2 Win 6 = = Ridgid 56658 476621 
Toilet Auger, Bulb 
Upto2 Yin 6 — Auger, C-Cutter, Storage Ridgid 56663 476622 
Ring, Storage Bag 
Up to 4 Yin -- -- Milwaukee 49-16-2576 54DM14 
Combination Urinal Auger and Shower Drain Auger 
Hand Powered 
Up to 2 36 in 4 — — Ridgid 46683 31ХМ16 
Urinal Augers 
Battery Powered M12 
14102 %inx4tt 4ft 120V = Milwaukee 2574-20 540М17 
А ДшшКее my 
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Description 
T4inL 
18 in L 
24 inL 
36 in L 
48 in L 
Aluminum Handle Material 
10inL 
14inL 
18inL 
24inL 
36 in L 
48 in L 
Wire Brushes 
Flat Back, 7 1⁄4 in L 
Toothbrush Style, 7 76 in L 
Curved Handle, 10 in L 
Curved Handle, 13 % in L 
Tin Snips 
8 in Straight 
Knives 
Common, Sheepsfoot, 
6% ink 
Common, Butcher, 
10% in L 
Putty Knives 
336 in, Stiff 
3%e in, Stiff 
4 in, Stiff 
4 in, Stiff 
4 V^ in, Flexible 
Deck Scrapers 
4% in Blade 


54DM18 


Item 
No. 
4DC07 
40608 
40610 
4RPC5 
8ADX7 


4RPC3 
4RPC4 
4DC09 
40611 
4RPC6 
8RF38 


27824 
27830 
46757 
46758 


4RPP3 


22B27 
4RPR3 


8CEZ6 
46773 
46772 
1GXK5 
46774 


46790 


Putty Knife 
4CZ72 


MRI Nonmagnetic 
Tools 


Magnetic steel tools have the ability 
to be unexpectedly launched through 
the air causing serious injuries and 
significant damage to expensive 

MRI equipment. Using MRI-certified 
nonmagnetic tools helps protect 


employees and equipment for main- 
tenance and repair work. 


Drain Cleaning Guns 


Durable 2-pc. steel canister has an interchangeable inner 
drum for easy cable changes. Soft start. A slide-action chuck. 
Single-action feed automatically extends the cable down the 
pipe. Cable can be retrieved without reversing the drill motor. 


É 


fiis RIDGID 
Closet, Urinal, 
and Drain Augers 


Auger helps for unclogging toilets, 
floor traps and aids in blockage 
removal. Flexible cable resists 
kinking and has an Integrated 
locking device, holding cable in 
place for easy telescoping exten- 
sion. Milwaukee units feature 
electronically controlled rpm and 
torque power for tough clogs in 
tight traps. 31XN16 combination 
auger has left-hand wound cable 
with C-cutter head. 


6DNX7 22XP35 


476G21 


WESTWARD 
Hand Spinners 


Clean drain lines up to 


11^ in. 
Item 
Description No. 
Hand Spin Drain 
Cleaner GATXA 
Manual/Power 6ATY1 


Drain Cleaner 


422W07 


-O—CD 


Mfr. 


Chuck Drain Line Max. Item 
Type Сар. I.D. (in.) Includes Run (ft.) Brand Model Мо. 
Corded 
34t02 1^ AUTOFEED, C-11C 54s in x 25 ft Cable 50 Ridgid 35473 6DNX7 
Manual — 027 дез in Key, CTC Cable, C-71 Cable, C-6 Cable С-6428 Carrying Case, T-203 Bulb = аша 
3 1 -1-3 Pin Key, C- able, C-21 Cable, C-6 Cable, C- arrying Case, T- u к 
ы жп x35 TE(CE-/8-35], Vein x 30 f (CEB/16-$0), Bulb Auger (BA 2/6) Cutter (CC-S/8), Cables Inner Core Cable Vis iNX 28 t (CS —— 
3 1 &inx -3/8-35), Ye in x -5/16-50), Bulb Auger (BA-5/8), C-Cutter (CC-5/8), Cables: Inner Core Cable є in x - 
side 402% 516-25), Carrying Case, Drop Head Auger (DH-5/8), Pair of Leather Gloves, Spade Cutter (SC-5/8), Tools: Coupling Pin Key (PK-5/8) 50 Westward 22ХР37 22ХР37 
Action M to 2% Cable Feeder, Carrying Case, Inner Core Cable %s in x 25 ft (С5-5/16-25), Pair of Leather Gloves 50 Westward 22ХР35 22ХР35 
% to 2% ¥ in x 35 ft Cable with Inner Drum, %46 in x 25 ft Inner Core Cable with Inner Drum, C-1IC, C-6, Carrying Case 35 Ridgid 36023 38HY60 
2% Carrying Case, Inner Core Cable 54e in x 25 ft (CS-5/16-25), Pair of Leather Gloves 50 Westward 22ХР36 22XP36 
Drain Line Mfr. Item 
Includes 1.0. Size Range Мах. Run Model No. 
Cordless Milwaukee M12 Battery, Bare Tool 
5 gal Storage Bucket, Bulb Cable with Drum 1% in to 2% in 25 2571-20 540М02 
Cordless Milwaukee M12 Battery 
5 gal Storage Bucket, Battery Charger, Bulb Cable with Drum, Drain Gun, REDLITHIUM Battery 1% in to 21^ in 25 2571-21 54DM03 
Cordless Milwaukee M18 Fuel 
" Battery Charger, Case, Наас Cable, Inner Core bulb, Mig REDLITHIUM 2.0Ah Compact Battery {114 in to 4 in 50 2772А-21  422W06 
4) Cable Attachments , 1 in C-Cutter, 1 in Spade Bit, Battery Charger, Case, Inner Core Bulb Head Cable,(1) 11s in x 35 ft Inner ; ; 
ШЕ Coupling Cable with RUST GUARD Plating, M18 REDLITHIUM XC Battery, Pin Key, Small Bulb ІЗІ Small Drop Head 1 into 4 in 500 2772В-21ХС 422W07 
Cordless Milwaukee M18 Fuel Switch Pack 
s in X 75 ft Inner Core Bulb Head Cable with RUST GUARD Plating, Anchor Cable, Battery Charger, M18 REDLITHIUM Battery 1 іп to 4 in 100 ft 2775А-211 422W08 
(4) Cable Head Attachments with Rust Guard Plating, 1 7 in C-Cutter, 1 % in Spade Bit, % in x 50 ft Inner Core Coupling Cable, Anchor Cable, 1% into 4in 400 ft 27758-2311 4921009 
Battery Charger, Inner Core Coupling Cable with RUST GUARD Plating, M18 REDLITHIUM Battery, Medium Drop Head, Medium Funnel, Pin Key * 
(2) % in x 50 ft Inner Core Coupling Cables with RUST GUARD Plating, (2) M18 REDLITHIUM Battery, (2) Switch Pack Drums with Anchor 1%into4i 400 ft 27750-222 422W10 
Cable, (4) Cable Head Attachments, 1% in C-Cutter, 17 in Spade Bit, Battery Charger, Medium Drop Head, Medium Funnel, Pin Key sinto 5d 
Battery Charger, M18 REDLITHIUM Battery, Switch Pack Drum with Anchor Cable 1 Жіп to 4 in 100 ft 2775-211 422W12 
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HAND TOOLS 
Drain Cleaning 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


422W16 


+e? 


Drain Line Capacity 1.0. 
M12 Airsnake Drain Cleaning Gun Kit 


1 


VY in to 4 in 


Air Gun Extension 
Air Gun Extension 10 in 


4CX15 
Drain Line 
1.0. Size Range Мах. Run 
1% into4 in 200 ft 
1% in to біп 200 ft 
2 into 10 in 300 ft 


м: 


(3) Straight Connectors, 1 in їо 4 in Drain Pug. 15° 
Offset Connector, Battery Charger, Case, Drain Sh 


Attachme: 


Air Drain Cleaning Guns 


Clears clogged drains while leaving fixtures and drain covers intact. Power air flushes water out of pipes, removes grease 
and sludge from pipe walls. For 1" to 4" drain lines. Provides variable pressure dial control, allowing maximm force to clear 


drain lines up to 35 ft. or less forceful power for 


Includes 


roud 
nt, M12 Airsnake10 in Extension, M12 REDLITHIUM 


2.0Ah Compact Battery, Toilet Seal Attachment 


Water Jetters 


Propels a highly flexible hose through soap, sludge, and grease blockages. Two pulse actions push the hose through difficult bends and 
traps. Corrosion-resistant pump with forged brass head minimizes leaks. Pressure control value allows quick and easy pressure adjust- 
ment while power scrubbing, flushing out debris, and restoring drain lines back to free-flowing capacity. 136596 includes two-wheeled 
cart, easily fits through most standards size doors and maneuvers with ease. 


use on delicate pipe systems. 


Max. Run 


35 ft 


es 


50 psi 


Max. PSI 


Mfr. 
Model 


2572B-21 


48-53-2570 


Includ 
(4CW98) 7% in x 110 ft Jet Hose, 50 ft x % in (15.2 m x 3.2 mm) Sink Trap Hose, Cart 
with Hose Reel, H-41 v in NPT Nozzle, H-42 % in NPT Nozzle, H-44 vs in NPT Nozzle, 


H-51 М in NPT Nozzle, H-52 % in NPT Nozzle, Nozzle Cleaning Tool, Nylon Storage Bag 


Flow Power 
HP Jet Pressure Rate Source 
2hp 1,750 psi 1.4gpm Electric Motor 
6.5 hp 2,200 psi 2.4 gpm Gas Engine 
16 hp 3,000 psi 5.5 gpm Gas Engine 


(5) Nozzles: H-61, % in x 35 ft Wash Hose, % in x 110 ft Jet Hose, Vie in x 75 ft 
Jet Hose, FV-1 Foot Valve, H-62, H-64, H-71, H-72, Nozzle Cleaning Tool 
200 ft x % in ID Jet Hose, 50 ft x % in ID Jet/Wash Hose, FV-1 Foot Valve, 


-111 34 in NPT 


Item 
No. 


422W16 


422W17 


RIDGID 


Mfr. 
Model 


62697 


63882 
37413 


Item 
No. 


4СХ15 


2RPC8 
130596 


Nozzle, Н-112 М in NPT Nozzle, H-38 Hose Reel, HW-30 Wash Wand, Nozzle Cleaning Tool 


Drain 
Line I.D. 
Size Range Мах. Run 
Drum Machines 
¥ in to 1% in 30 ft 
3A in to 2% in 35 ft 
3A in to 4 in 100 
200 
1 ілі 
2 ^in 15% 
75 ft 
100 
1% into 4 in 
100 
100 
3 in to 4 in 75 ft 
3 in to 8 in 200 
3 in to біп 200 
3 in to 8 in 200 
З in to 10 in 250 
4into 8 in 125 
Sectional Machines 
3A in to 4 in 100 
100 
1% in to 4 in 
100 
150 
200 
2 in to 8 in 
200 


862 
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35 fi 


Maximum 
Drum Capacity 


of 54s in Cable 


36 in Cable, 
Y2 in Cable 


00 ft 


¥% in Cab 
У in Cabl 
36 in Cab 
Үзіп Cabl 
% in Cab 
Y2 іп Cabl 
36 in Cab 
Үзіп Cabl 


75 ft 


Эд in Cab 
% in Cable 


56 in Cable 


3A in Cable, 
58 in Cable 


ооо о9о 
ооо DP DOD 


осо ос 


3A in Cable, 
% in Cable 


o9 


3^ in Cable 


© 


of % in Cable, 
of 54s in Cable 


of % in Cable, 
of $6 in Cable 


GRAINGER. 


motors that combine with durable cables 


with obstructions. 


Includes 


Clear Cover, Hose Exten 


Drain Cleaning Machines 


Drum Machines—Have high-torque, long-running 


to eliminate blockages. Inner drum minimizes the 
potential of the cable flipping. Universal motor auto- 
matically slows cable and increases torque when met 


and cutters 


RIDGID sor 


Sectional Machines—Feature high-speed cutting action 
that allow you to drill through drain blockages quickly. Push 
the handle down and the cable spins at 710 rpm. Release 
the handle and the cable stops instantly. 


Note: To order additional cable see page 863. Additional drums and 


ENBERGER 


pipetool technologies at work 


WESTWARD 


cable sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). Accessories 
available at Grainger.com. 


sion 


Jis in x 35 ft Inner Core Speed Bump Cable With Bulb Auger and Inner 


Drum, Autofeed With Guide Hose, Moun 
(1VUZ9) Coupling Pin Key, ПУК) 1% in Bulb Auger, (1V. 
1% in Grease Cutter, (6A64! 
13 ft Guide Hose 
16 in Bulb Auger, 1% in Grease Cutter, 1% in C C 
Solid Core Cable, Pair of Leather Work Gloves, 
Y in x 75 ft Integral Wound Solid Core Cable, 4CW97 
in Bulb Auger, 1% in C-cutter, 1% in Grease Cutter 
C-32 IW % in x 75 ft Solid Core (Integral Wound) Cab 


ing Bracket 
ХОТ) 1% in C-cutter, (1VXD5) 


) ¥ in x 75 ft Inner Core Cable, Pair of Gloves 


utter, % in dia x 75 ft 

Pin Key, Tool Box 

ool Set Consisting Of 1% 
and Coupling Pin Key 

e, Drain Cleaning Gloves, 


Instructional Video, K-400 Machine, Operators Manual, T-260 Tool Set 


Ve in x 75 ft Solid Core Cable, AutoFeed Con 


36 in x 75 ft IW Cable, T-260 


1% in Bulb Auger, 1% in Grease Cutter, 175 in C Cu 

Solid Core Cable, Pair of Leather Work Gloves, Pin Key, 

(1VXE7) Spear Blade Cutter, (1VXE8) Retrieving Auger, (1VXF1) 
Double Cutter, (1VXF4) 4 In Double Cutter, (089) 34 in x 100 


(1VXE7) Spear Blade Cutter, (1VXF1) 2 in, (1VXF2) 3 in, (1 
Legs, % in x 100 ft Integral Wound Cable, % in x 2 ft Trap 


100 ft x % in Cable 


(1VXE6) 3 in P-trap Cutter, (107) 
(1VXE9) Spiral Sawtooth Cutter, (1VXI 
(1VXG2) % in x 2 ft Flexible Leader, Hex Key, (4CW83 

in Double Cutter Blade Only, 6 in Double Cutter Blad 

Tool Set with 13/4 in Spear Blade, 177 in Retrieva 

3 in Double Cutter, 4 in Double 

Tool Box, Pair of Leather Work Gloves, Inner 


Machine Only 
(1VUZ8) Left Leather Mitt With Steel S 
6 in x 25 ft Cable Wi 
(1VXC4) 5 in Straig 
1% in Grease Cut 

А-1 Left-Hand R 


DGID Drain Cleaning Mitt in the A- 


Spear Blade Cutter, (1VXE8 
1) 2 in Double Cutter, (1VXF2) 3 in Double Cutter, 


rol, Tool Set 


Set 


tter, % in dia X 75 ft 

001 Box 

2 in Double Cutter, (1VXF2) 3 in 

Inner Core Cable, Pair of Gloves 
VXFA4) 4 in Double Cutters, 2 Reclining 
Leader, Pair of Work Gloves, Tool box 


Too 


Retrieving Auger, 


34 in x 100 ft Inner Core Cable, 4 
e Only, Pair of Gloves, Tool Box 
ble Auger, 2 in Double Cutter, 


Cutter, Pin Key, Cable Feeder and Cable Guide, 


Core Cable 34 in x 100 ft 


uds, (1VUZ9) Coupling Pin Key, (1VXA1) Adapter With 
h Bulb Auger, (1VXB1) Adapter With % in x 35 ft Cable With Bulb Auger, 
ht Auger, (1VXC6) 1% in Bulb Auger, (1VXD1) 1% in C-cutter, (1VXD5) 
er, 6 Sections of (6X908) % in x 7% ft Sectional Cable, Cable Carrier 


30 Kit, A-10 Cable Carrier, A-13 


Coupling Pin Key, A-14-6 Rear Guide Hose, K-50 Drain Cleaning Machine, Operators 


Manual, Rigid Sectional Machine, T-201 S raig 
15 ft Sections Of % in Cable, Cable Carrier, Funne 


(5 
uide Hose, Retrieving Auger, Sharktooth Cutter, Spad 


(1VUZ8) Left Leather Mitt with Steel Studs, (1VXC2) 2% 
Auger, (1VXD9) Funne 
(1VXG4) 3 in Sharktoo 
of (2W354) 1% in x 15 ft Sectional Cable (For То 
(1VUZ8) Left Leather Mitt with Steel Studs, (1VXC2) 2% 
Auger, (1VXD9) Funne 
(1VXG4) 3 In Sharktoo 
of (2W354) 1% in x 15 ft Sectional Cable (For To! 


pu 


Auger, T-211 Spade Cutter 

uger, Operators Mitt, Pin Key, Rear 
e Cutter, Straight Auger, Tool Box 

in Sawtooth Cutter, (1VXC3) Straight 


Auger, (1VXE2) Funnel Retrieving Auger, (1VXE4) 275 in Grease Cutter, 
h Cutter, 12 ft Rear Guide Hose, 2 Cable Carriers, 2 Hex Keys, 7 Sections 
al of 105 ft), Coupling 


Pin Key, Tool Box 
in Sawtooth Cutter, (1VXC3) Straight 


Auger, (1VXE2) Funnel Retrieving Auger, (1VXE4) 2% in Grease Cutter, 
h Cutter, 12 ft Rear Guide Hose, 2 Cable Carriers, 2 Hex Keys, 7 Sections 
al of 105 ft), Coupling Pin Key, Tool Box 


Find even MORE on Grainger.com? 
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Brand 
Rid 
Rid 


gid 
gid 
Ridgid 
Rothenberger 
ward 


idgid 
gid 
ward 


d 


Ridg 
gid 
idgid 
Ridgid 
ward 
idgid 
gid 
gid 
idgid 


Ridgid 


Ridgid 


Mfr. 
Model 


55808 
71722 


53117 
72869V 
22XP39 


26998 
52363 
27013 
27008 
22XP38 
K-750/42007 
93557 
47047 


60052 


7DD56 


58920 


59000 


58960 


66497 


23712 


23717 


Item 
No. 


476623 
5LC09 


4CX03 
53RF35 
22XP39 


2АЕВ5 
45MJ52 
40GL42 
40GL54 
22XP38 

1ATHS 

3FE63 
40GL57 


4СХ14 


70056 


2RPC7 


42249 


40GL50 


1XDX9 


1EZ18 


32148 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HAND TOOLS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Drain Cleaning Cables & Accessories 


RIDGID wesa 11000 
Drain Cleaning Cables and Accessories 


Mfr. Item 
Description Size Model No. А 
Ridgid 3-Blade Cutter Spiral Sawtooth Cutter 
For Use with 1ATH5, 3FE63, and 4CX14 1VXF6 1VXE9 
3 Blade Cutter 2 іп wW 92535 1VXF6 
in W 92540 1VXF8 P-Trap Cutter 
Autofeed Assembly = 43642 1VUZ7 * 4VXEG 
Bulb Auger 194 in 51762R 1VXC1 
2inW 92510 1VXF1 
Double Cutter 3inW 92520 1VXF2 
4inW 92525 1VXFA ( 
Flexible Leader 3a inx2 ft 92560 1VXG2 
Hollow Core Cable 58 in x 100 ft 58192 1VUX1 
ys in x 25 ft 92460 1VUZ2 
Ysin x 50 ft 92465 1VUZ4 Bulb Auger Hollow Core Cable 
Ss in x 75 ft 92470 10025 1УХС6 w/Bulb Auger 
nner Core Cable 56 in x 100 ft 43647 1VXH7 1VUX5 
3A in x 50 ft 92480 47979 
Y4 in x75 ft 41212 1VXH6 
3^ in x 100 ft 41697 4CW83 
ntegral Wound Cable % in x 100 ft 37643 13597 
P-Trap Cutter 3inW 92485 1VXE6 
Retrieving Auger 2916 іп 92500 1VXE8 
Spade Cutter 194 in 92495 1VXE7 
Spiral Saw Tooth Cutter 3inW 92505 1VXE9 ніне pedi уне 
For Use with 1Е218 and 32748 w/Drop Head Auger 
Clutch Jaw Set Tin 59320 1/ХВ4 ivuws 
Funnel Auger 2% in 63105 1VXD9 
Funnel Auger, Retrieving 4inL 63195 1VXE2 
Spade Cutter 215 in W 63205 1VXE4 
2% inW 61970 1VXC2 
Spiral Saw Tooth Cutter 3inW 98035 1VXG4 
4inW 98040 1VXG6 
Straight Auger 1inW 62840 1VXC3 
For Use with 2AER4, and 2AER5 2 
Guide Hose = 26773 2AER7 Straight Auger 
For Use with 46X03 1VXC4 
Autofeed Assembly = 60087 1VXB7 
For Use with 40X03, 2AER4, 2АЕВ5 
Inner Core Cable w/Bulb Auger Ye in x 25 ft 56782 4CX08 Autofeed 
36 in x 50 ft 37842 1VXH3 
Winx 75 ft 37847 6A649 2” 
Inner Core Cable w/Male Coupling % in x 100 ft 37852 1VXH4 
Y in x 50 ft 37857 1VXH5 
Vb in x 75 ft 37862 4CW70 
i " ¥ in x 75 ft 87582 6NZ27 
Solid Core Cable w/Male Coupling Winx 75 ft 87597 6NZ28 Mir. Пет 
For Use with 47249 and 1XDX9 Description Size Model No. 
s in x 25 ft 59250 1VXA1 Westward 
Cable Adapter w/Bulb Auger 36 in x 35 tt 59255 1VXB1 For Use with 22XP35, 22XP36, and 22XP37 
Clutch Jaw Set — 59450 1VXB5 Bulb Auger Фіп Dx3/sinL — 22XP46 
Coupling Pin Key for $6 Cable = 59230 1VUZ9 Drop Head Auger іп ОхЗу іп = 22XP47 
Drain Cleaning Mitt, Left Hand = 59205 1VUZ8 Hollow Core Cable s in x 50 ft = 22XP44 
Drain Cleaning Mitt, Right Hand = 59295 1VXB3 ¥ in x 35 ft = 22XP43 
Ys in x 7 ft 62270 6X908 Inner Core Cable w/Bulb Auger Js in x 25 ft = 22XP42 
ys in x 7 Ve ft 62265 1VUX7 Spade Cutter l1inDx1'^inL — 22XP53 
Sectional Cable Ys in x 10 ft 51317 1VXH8 For Use with 22XP38 and 22XP39 _ 
1 in x 15 ft 62275 1VUX8 Autofeed Assembly 1334 x 7 Ve x 4A ^e in = 22XP41 
1 Minx 15 ft 62280 2W354 Bulb Auger 1% in D x 3% in L = 22XP50 
For Use with 5LC09, 4MY89, 47661, 27B61, and 42249 C-Cutter 1¥%inDx1% in = 22XP51 
Bulb Auger їзїп W 63000 1VXC8 Coupling Pin Key % in = 22XP54 
1% in W 62995 1VXC6 Core Cabl % in x 75 ft = 22XP48 
C Cutter 1% in W 63005 1VXD1 плер оге айа winx 75 ft = 22XP56 
Drop Head Auger 4inL 63065 1VXD7 Spade Cutter 1% in Dx 178inL. — 22XP52 
Funnel Auger 3inL 63010 1VXD3 For Use with 22XP40 and 7DD56 
hs in x 50 ft 89400 1VUY7 Autofeed Assembly 4 'Vicin x 11 in x 9 Yin 49U741 49U741 
Hollow Core Cable w/Bulb Auger Js in x 25 ft 62225 1VUX3 For Use with 6ATX9 and 6ATY1 
Ye in x 35 ft 62250 1VUX5 Hollow Core Cable Ys in x 35 ft == бАТҮО 
Hollow Core Cable w/ 516 in x 25 ft 62235 1VUX4 For Use with 7DD56 and 22XP40 
Drop Head Auger he in x 50 ft 89405 1VUY9 Coupling Pin Key % in — 22XP55 
Hollow Core Cable w/Male Coupling % in x 35 ft 62260 1VUX6 2 in DX275inL — 22XP60 
Js in x 25 ft 56787 1VUW8 Double Cutter 3in D x3%inL = 22XP61 
Inner Core Cable w/Drop Head Auger Sis in x 35 ft 56797 1VUWS9 4inDX5/AinL = 22XP62 
Inner Core Cable w/Male Coupling ¥% in x 25 ft 62245 6X907 nner Core Cable 3^ in x 100 ft — 22XP57 
Spade Cutter 1% in W 63035 1VXD5 Retrieving Auger 114 іп dia X 5 in L — 22XP59 
Straight Auger 5inL 62990 1VXC4 Spade Cutter 1%inDx2%inb = 22XP58 
* Works only on 1ATH5 Drain Cleaning Machine, sold on page 862. 
No. of Mfr. Item 
Pieces Description Includes Brand Model No. 


Drain Cleaning Accessories 


A-1 Left Handed Mitt, A-10 Cable Carrier, A-13 Coupling Key, A-14-6 Rear Guide Hose, Six Sections C-8 


14 . Gable Kit for 47249 Cable % in x 7 7 ft, T-202 Bulb Auger, T-205 C Cutter, 1-211 Spade Cutter, T201 Straight Auger Ridgid 59965 1\2 
5 ШҮҮ ANS 1 in Grease Cutter, 1% in C Cutter, 4 in Long Drop-Head Auger, % in Bulb Auger, Coupling Pin Key Ridgid 48482 1VXB9 
EE S BA-5/8 Bulb Auger, CC-5/8 C-Cutter, DH-5/8 Drop Head Auger, PK-5/8 Coupling Pin Key, SC-5/8 Spade Cutter 1 in Westward = 22XP49 
ЕНІ ВА-5/8-1 Bulb Auger, CC-5/8 C-Cutter, PK-5/8 Coupling Pin Key, SC-5/8-1 Spade Cutter 136 in Westward = 22ХР45 
4 Tool Set for % in Cable 1¥% in Bulb Auger, 1% in C Cutter, 1% in Spade Cutter, Coupling Pin Ridgid 49002 4CW97 
4 Tool Set for % in Cable (4) Tools, 134 in Spade Cutter, 2% in Knife Cutter, Coupling Pin Key, Funnel Auger Ridgid 54992 4CX04 


Switch Pack Drum For Use 
With All Brand Cables 


Milwaukee 47-53-2775 422М/13 
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HAND TOOLS 
Camera & Location Systems 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


Camera Reel 
6DNY3 NanoReel 
Camera Reel 


13C592 


microReel 
L100C/CA-300 
260164 Inspection 
Camera 
53RH22 


Camera Systems 

CAMERA REELS 

Waterproof, 3-pin SeeSnake reels feature 
abrasion-resistant wrapped inner core with 
integrated power/video signal. Hardened 
stainless steel camera head spring assembly 
provides optimum durability. In-line transmitter 
is located behind camera head. Scratch- 
resistant lens cover is made of sapphire 
crystal. Rugged, high-intensity light provides 
exceptional viewing. Include footage counter 
on monitor and fiberglass push rod. Reels have 
metal frame, polyethylene drum, and centering 
guides. They're designed to create a custom 
inspection camera system based on specific 
applications, and work with monitors on this 
page. Self-leveling cameras provide clear 
images that stay upright. 


MONITORS 

Laptop Interface monitors work with SeeSnake 
reels to provide recording, monitoring, and 
reporting. Clean keys control pad lets you keep 
gloved hands off your laptop while controlling 
camera recording and operation. Battery power 
allows you to inspect when AC power is not 
available. Include SeeSnake HQ monitoring/ 
recording software, AC power cable, and battery 
charger. SeeSnake HQ software lets you edit, 
archive, and deliver reports in print, on DVD, or 
online. 


"m 


RIDGID ТЇШЄ X BOTHENBERGER 


INSPECTION CAMERAS 


Rigid—Handheld Inspection Camera 260165 
features pistol grip, 3 ft. RCA cable (video out), 
and 180? image rotation. 17mm aluminum 
camera head and cable are waterproof up to 10 
ft. Includes 2.4" color LCD screen, 4 adjustable 
LEDs in camera head, hook, magnet, mirror, 
and case. Pipe Inspection Systems 26C163 

and 26C164 include camera reel and CA-300 
inspection camera. Feature monitoring capabil- 
ity and interchangeable drums. 26C163 includes 
rechargeable lithium-ion battery, 2 ball guides, 
and reel GEEEO. 26С164 includes recharge- 
able lithium-ion battery, 2 ball guides, and reel 
6DNY3. 


Milwaukee—High-resolution color LCD and 
automatic shutoff. 12V lithium-ion battery and 
30-min. quick charger included. Replacement 
battery and charger sold on page 681. 


ROTHENBERGER—Multifunction ROSCOPE 
1000 technology features 720 x 480 pixel 
resolution (JPEG) and 5-pin connection for 
previous Rothenburger modules to be used. 
Function keys are arranged for single hand use. 
Includes headset connection for personal audio 
commentary, lithium-ion battery for 3 to 5 hr. 
battery life, and SD card slot for storage. 


Push Rod Camera Mfr. Item 
Description Pipe Cap. — Length (ft.) Dia. Brand Model No. 
Camera Reels 
microReel L100C (CA350) Camera Reel 1 1⁄2 in to 4 in 100 0.98 in Ridgid 35188 6DNY3 
microDrain Camera Reel 1^ into3 in 65 0.86 in Ridgid 3/473 GEEEO 
SeeSnake NanoReel Camera Reel 34 in to 2 in 85 0.625 in Ridgid 40008 13С592 
SeeSnake rM200A Series with TruSense — 1 1⁄2 in to 8in — Tin Ridgid 63658  793K40 
Monitors 
Digital Recording Monitor, 12.1094 in Monitor Size, Tool Only Ridgid CS12X  53VA61 
Digital Recording Monitor, 12.1094 in Monitor Size, (2) Batteries & Charger Included Ridgid CS12X  53VA62 
Inspection Cameras 
CA-25 Inspection Camera Ridgid 40043 26С165 
microDrain/CA350 Digital Pipe Inspection System Ridgid 40788 266163 
microReel L100C/CA350 Digital Pipe Inspection System Ridgid 40808 260164 
Inspection Image, Video Ridgid 36848 53ВН21 
Camera Audio, Image, Video Ridgid 55898  53RH22 
136252 2.7 in Monitor Size 
M-12 Inspector Kit, Rotating LCD Screen, Shaft Length 36 in Milwaukee 2313-21 136252 
M-12 Inspector Kit, Rotating LCD Screen, Shaft Length 9 ft Milwaukee 2314-21 136256 
i Inspection Cameras 
ово 3 ft Shaft, 3.5 in Touchscreen Monitor, Bluetooth Connectable Rothenberger 69608 53RF31 
53RF31 Accessories 
Interconnect Cable Ridgid 33108 АРСЕТ 


Description 
Pipe/Cable/Sonde Locator, Up to 15ft. Depth 
Pipe/Cable/Sonde Locator, Up to 8 ft. Depth 
NaviTrack Scout Sonde/Line Locator 
SeekTech Line Locator 
SeekTech Line Transmitter 


864 GRAINGER. 


ШТ 


Pipe and Utility Locating Equipment 


Pipe/Cable/Sonde Locator—Locate inline transmitters, 
remote transmitters (sondes), and energized direct buried 
cables. Push-button readings up to 15 ft. depending on 
Soil conditions and signal strength. Features weatherproof 
membrane buttons, speaker, low battery warning, and 
manual gain control. 


NaviTrack Scout Sonde/Line Locator—Sends signals 
out in multiple directions to maintain contact with transmit- 
ters for fast, easy locating at depths of more than 15 ft. Use 
it to locate SeeSnake camera systems, so you can find the 
blockages that the camera is seeing, as well as to trace bare 


Includes 


Batteries, Carrying Case, Operator's Manual 


Carry Case 


Hard Plastic Carrying Case, Surface Markers and Clip, Instructional Video, Operator's Manual and Batteries 
(4) C-Cell Batteries, Hard Carrying Case, Instructions, Marker Chips, Training CD 
(2) 25 ft Coil Connectors, (8) C-Cell Batteries, Shoulder Strap and Instructions 


Find even MORE on Grainger.com? 


\BOTHENBERSER RIDGID 


utility lines. Includes advanced search function, advanced 
map function, and depth measurement. Automatic or manual 
gain control. 


SeekTech Line Locator—Lightweight, rugged receiver 
traces frequencies from 10 Hz to 35 kHz through just about 
any terrain. Target line and guidance arrows help quickly 
identify distortion. 


SeekTech Line Transmitter—Energizes metallic lines for 
tracing with a locator. An easy-to-read LCD and an audio 
signal provide feedback that allows confirmation of a good 
circuit before beginning a trace. 


Mfr. Item 

Brand Model No. 
Rothenberger 69001 4ETAS 
Rothenberger 69606 53RF33 
Ridgid 19238 1VUT8 
Ridgid 21893 1DPH2 
Ridgid 21903 1DPH4 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HAND TOOLS 
Pipe, Chain Wrenches & Press Tools 


End Pipe, 


Cast Iron 
4CW43 

GEDOREPF WESTWARD ДЫ 

RIDGID X ROTHENBERGER Milne” 

Pipe Wrenches 
= Serrated jaws, unless where noted 

Jaw Overall Handle Item Jaw Overall Handle 

Cap. Length Туре Brand No. Cap. Length Type Brand 
Straight Pipe Wrenches Cast Iron Handle Material 

Alloy Steel Handle Material 2in-2- 12in, | 

iin 10in [Beam Gedore 530066 1/2їп 18in [Beam Westward 
1%in 12in І-Веат Gedore 530057 Straight Pipe Wrenches, Tether Ready 
2¥%in 24in І-Веат Gedore 53DU60 Alloy Steel Handle Material 
Aluminum Handle Material 1¥%in 10in Ergonomic Milwaukee 
їйїп 10in l-Beam Westward 3MA10 2in 121п Ergonomic Milwaukee 
1/іп 10in І-Веат Proto — 38WF23 2in 14in Ergonomic Milwaukee 
1li^in 10in І-Веат Ridgid 6A650 2%in 18in Ergonomic Milwaukee 
Tin 10in l-Beam Rothenberger 53RF16 2/1іп 24in Ergonomic Milwaukee 
2in 12іп l-Beam Westward ЗМА11 Aluminum Handle Material 

2in 12іп І-Веат Proto 38WF24  1'^in 10іп Ergonomic Milwaukee 
2in 12іп І-Веат Ridgid 6YJ41 1¥%in 18in Ergonomic Milwaukee 
2in 14in I-Beam Westward 3MA12 2in 121п Ergonomic Milwaukee 
2in 14іп І-Веат Proto — 38WF25 2in 14|іп Ergonomic Milwaukee 
2in 14іп І-Веат Ridgid 6A651 2% in 18in Ergonomic Milwaukee 
2in 14іп І-Вват Rothenberger 53RF18 3in 24in Ergonomic Milwaukee 
2%in 18in l-Beam Westward 4YR90 біп 36in Ergonomic Milwaukee 
2%in 18in І-Веат Ridgid 6А652 6in 48in Ergonomic Milwaukee 
2%in 18in l-Beam Rothenberger 53RF19 Cast Iron Handle Material 

зїї 24іп l-Beam Westward 4YR91 Yin біп Ergonomic Milwaukee 
зїї 24in І-Веат Ridgid 6A653 1in 8in Ergonomic Milwaukee 
3in 24in І-Вват Rothenberger 53RF20 3in 24in Ergonomic Milwaukee 
зїп 18in І-Веат Proto — 38WF26 біп Збіп Ergonomic Milwaukee 
4in 24in І-Веат Proto 38WF27 біп 48іп Ergonomic Milwaukee 
біп 36in l-Beam Westward 1XJZ2 8іп 60іп Ergonomic Milwaukee 
Біл 36in І-Веат Proto — 38WF28 Ratcheting Pipe Wrenches 

біп 36in І-Веат Ridgid 6A654 Aluminum Handle Material 

5in 36in І-Веат Rothenberger53RF21 2/іп 18in  I-Beam Ridgid 
біп 48in l-Beam Westward GATY3 Monkey Wrenches 

біп 48in 1-Вват Ridgid _ 4NV22 Alloy Steel Handle Material 

біп 48in І-Веат Proto 4471468 20іп 9in  l-Beam Westward 
біп 48іп І-Вват Rothenberger 53RF22 . 3in 11іп І-Вват Westward 
Cast Iron Handle Material 3Viin1434in l-Beam Westward 
34in біп  l-Beam Proto 3R411 Cast Iron Handle Material 

“Min біп  l-Beam Ridgid 1XDY9 2%іп 12їп 1-Веат Westward 
Yin біп l-Beam Westward 390646 2%in 12in І-Веат Ridgid 
iin 8in  I-Beam Westward 3LY96 Мопкеу Wrenches, Tether Ready 
tin 8in  l-Beam Proto 3R412 Cast Iron Handle Material 

lin 8in  l-Beam Ridgid 44497 2%sin 12in Ergonomic Milwaukee 
lin 8in І-Веат бейоге 530062 Swedish Pipe Wrenches 

1% іп 10in l-Beam Westward  3LY97 Alloy Steel Handle Material 

1%in 10in l-Beam Westward 6ATY7  1'^in 17in Plier Type Gedore 
1%in 10in І-Веат Proto 38413 НехРіре Wrenches 

i^in 10in І-Веат Ridgid _ 4A498 _Cast Iron Handle Material 

1%іп 10in І-Веат Gedore 530063 2іп 20іп І-Веат Ridgid 
2in 12in l-Beam Westward 3LY98 2%in 9 ^in l-Beam Westward 
2in 12in І-Веат Proto — 3R414 2%іп 9in  I-Beam Ridgid 
2in 12іп І-Веат Ridgid | 4CW42 Hex Pipe Wrenches, Tether Ready 
2in 14in l-Beam Westward 31/44 Castlron Handle Material 

2in 14in І-Веат Proto 3R415 2Y&in 10in Ergonomic Milwaukee 
2in 14in І-Веат Ridgid 4A499 End Pipe Wrenches 

2in 14in І-Вват Gedore 530064 — Aluminum Handle Material 

2in 14іп І-Веат Rothenberger53RF12 ^ 2in  14in 1-Вват Ridgi 
2%in 18in 1-Веат Westward 4YR93 2/71іп 18in |-Веат Ridgid 
2%їп 18in І-Веат Ridgid — 4A500 — 2%in 18іп l-Beam Westward 
2V»in 18in І-Веат Gedore 530065 _ Cast Iron Handle Material 

21%іп 18in l-Beam Rothenberger 53RF13 2іп 14іп 1-Вват Westward 
зїї 24in І-Вват Westward 4YR94 2in 14in l-Beam Ridgi 
3in 24іп І-Веат Ridgid 4A501 2%in 18in І|-Веат Ridgid 
3in 24in І-Вват Rothenberger 53RF14 —2Y2in 18іп І-Вват Westward 
3%in 18in І-Веат Proto 3R416 Offset Pipe Wrenches 

4in 24in 1-Вват Proto 3R417 Aluminum Handle Material 

5in 36in l-Beam Westward  1XJZ3 2in 14in l-Beam Westward 
5in 36in І-Веат Proto 3R418 2in 14in l-Beam Ridgid 
біп 36in І-Веат Ridgid 4A502 2in 14іп І-Веат Rothenberger 
5in 36in І-Вват Rothenberger 53RF15 2/іп 18in І-Вват Westward 
біп 48in l-Beam Westward  6ATY2 2%in 18in І-Веат Ridgid 
біп 48in І-Веат Proto 3R419 2%in 18in І-Веат Rothenberger 
біп 48in І-Вват Ridgid 4М/21 Зіп 24in 1-Веат Westward 
8in 60іп l-Beam Proto — 36P245 3in 24in |-Веат Ridgi 
8іп 60in l-Beam Ridgid _ 1XDY8 OffsetPipe Wrenches, Tether Ready 
8in 60in l-Beam Westward 3900651 Aluminum Handle Material 

Straight Pipe Wrench Sets 2in 14іп Ergonomic Milwaukee 
Aluminum Handle Material 2in 18іп Ergonomic Milwaukee 
1% 10in, 3in 24in Ergonomic Milwaukee 
іп,-2 іп 14 in -Beam Westward  4YRS2 *Smooth Jaw Texture 


Item 
No. 


4PL94 


52XH81 
52ХН82 
52ХН83 
52ХН84 
52ХН90 


52ХН85 
487R47 
52XH86 
52XH87 
52XH88 
52XH89 
487R45 
487R46 


487R34 
487R35 
487R36 
487R42 
487R43 
487R44 


4МҮ88 


390048 
390045 
390044 


бАТҮб 
5ҒҮ89 


487838 


530052 


406148 
6ATY4 
4A504 


487R37 


6YJ46 
6YJ47 
39CG47 


бАТҮ5 

4CW43 
4cw44 
39CG50 


1XJZ7 
1EZ15 
S3RF23 
1XJZ8 
4CW45 
S3RF24 
1XJZ9 
1Е216 


487839 
487840 
487841 


ж 


* 


ж 


* 


RIDGID \ sors 


Chain Tongs—Turn 
arge-diameter 

pipe during heavy- 
duty applications. 
Designed and sized 
to provide extra 
leverage. 4CPE4 has 
a single-end tong. 
Double-end jaw styles 
can be reversed. 


Chain Wrenches— 
Double jaw provides 
ratchet-like action in 
either direction. 


Strap Wrenches— 
RIDGID tools have a 
woven nylon polyure- 
thane-coated strap. 
Westward tools have 
a reinforced neoprene 
rubber strap. 


Universal Chain 
Wrench—Forged 
steel handle has deep 
milled teeth. 6200-Ib. 
chain capacity. 


Cordless Press Tools 


ENBERGER 


pipetoal technologies at work 


Strap Wrench 
5PV87 


Wisrwarp GEDOREF 201 
Chain and Strap Wrenches 


Minimum 
Pipe For Overall Item 
Diameter Outside Dia. Length Brand No. 
Chain Tongs - Iron Handle Material 
1% іп 8in 50 in RIDGID 4CPE5 
2in 12 іп 64 іп RIDGID 4CPE6 
4in 18 in 87 in RIDGID 4CPE4 
Chain Wrenches - Alloy Steel Handle Material 
Ye in 4in 12 in Rothenberger 53ВҒ08 
Vs in 6355 in 45 in  Rothenberger 53RF09 
Vs in 8355 in 50 in Rothenberger 53RF10 
Ye in 12 іп 64 in Rothenberger 53RF11 
2in 4in 12 in Westward — 396643 
2in 4 in 12in RIDGID 3KHC2 
2in 5in 14in RIDGID 4CW47 
2 in 5in 18 іп RIDGID 4CW48 
3in Sin 24 in RIDGID 1EZ14 
3in біп 24 іп Westward 1XJZ4 
4% іп 7 Yin 36 in RIDGID 1XDY7 
Chain Wrenches - Cast Iron Handle Material 
4% in 7 Yin 36 in Westward 39С053 
Replacement Strap 
— 29 1⁄4 in RIDGID ACPE1 
Strap and Fittings Wrenches - Aluminum Handle Material 
3 Фіп 12in Rothenberger 53RF26 
8in 1154 in Gedore 425R41 
8 v» in 12in Rothenberger 53ВҒ27 
Strap Wrenches - Aluminum Handle Material 
3 in — RIDGID 44505 
5 Yin — RIDGID 4СРЕ2 
Тіп -- RIDGID 4CW49 
Strap Wrenches - Polypropylene Handle Material 
4in 25 in Westward SPV87 
12 in 44 V in Westward SPV88 
Strap Wrench Set - Polypropylene Handle Material 
4 іп, 12 іп 25 іп, 44 іп Westward 5Р/89 
Universal Chain Wrench - Alloy Steel Handle Material 
7 in 4in 16 ^ in Proto 3R410 


M12 
53AY77 


FORCE LOGIC delivers enhanced productivity by allowing you to cut, fasten, and 
connect using one interchangeable battery platform. Compact and light, these 
tools work on most major brands of fittings. In-line design provides access to 
nearly anywhere you can fit your arm. Brushless motor for 50,000 cycle calibra- 
tion intervals and faster cycle time. Include 2 batteries and charger. 53AY77 
includes 3 attachable jaws. 


Press Tool Jaw/ 
Pipe Capacity 
M18 FORCE LOGIC 
Yin to 4 in 
Y2 in to 4 in 
M12 FORCE LOGIC 
Ve into 1 1⁄4 in 
Yinto1 V4 in 
Accessories 


Crimping Tool 
Force Length 
3.6 ton 14 1/8 in 
3.6 ton 14 1/8 in 
2.7 ton 12 3964 in 
2.7 ton 12 3%4 in 


Press Jaw Kit, For Use With 53AY74, 53AY75, 60GF92, 60GF93, 
Includes (1) Hard Carrying Case, (1) Press Gauge, (6) Press Jaws 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Item 
No. 


60GF92 
60GF93 


53AY16 
5ЗАҮ77 


788WJ8 


865 


HAND TOOLS 
Tubing Benders & Swaging Tools 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Overall 
Length Mfr. Item 
Outside Dia. Tubing (in.) (in.) Brand Model No. 
Geared 
Mn am in, % in, Y^ in, 96 in, 4 in 16 in mperial 600-F 3XTV8 
atcheting 
Zin 28 in Ridgid 351808 — 1VTT8 
5MLV4 Jain 28 in Ridgid 35175 — 1VTT7 
іп 22in Ridgid 35170 — 1VTT6 
5% in, V in, Ys in, % in, % in 15in Rothenberger —23022X  5MLV4 
АГ in, ИШ 36 in, 2 іп 10іп ^ Rothenberger 24134 6XGA9 
ompouni 
i YA in, “ein, % in 11 йіп Westward - 3CYP1 
А 3CcYU6 3cvv2 20UX03 Vain, ie in, 36 in 8%cin Westward = 3CYT2 
Эле in, Yin, 94e in, 38 in 11 “in Genera 153 32H01 
КГ una in, эле in, % in 10 іп mperial 470-FHC — 3XTW3 
nme ever-Type 
Tubing (imperial RIDGID \ қотнемвевсен оп ФИп Impera 388-12 SXTWS 
ll Wm tS _— in in moerial а 
В d (GENERAL) BAILEIGH yin 19 in mperial 364-ҒНВ-08 SMOD 
WESTWARD Y2 in 19in Westward — _ ЗСҮЏ9 
епаегѕ VAS Trin Ridgid 36132 4A522 
Geared—For bending aircraft-grade tubing. Calibrated to show angle of bend. т {ein Bie аара. ORIG 
stainless steel and all other metal tubing Nonslip grip handle. fh Ain ES in Ro ТИГ gota БІН 
n H " 8 in ЗІП 10016 
of bending temper шай angle mark Foot-Operated—20UX03 programmable Hin Tn mperial _ 3o ro Uo SE 
ings from 0° to 180°. Worm gear with 50:1 tube bender sh terial while red Win 12іп Rothenberger 25151 ӚНЕРІ 
ratio. Crank handle has revolving hand grip аг Ain шша Мезімаг mor — ҮШ 
i ' ing delays with extremely fast automatic An ar ШЕ Ridgid "m ELM 
Ratcheting—High-geared mechanical bending. Runs on 220V with single-phase He in 10 in mperial  364-FHB-05 5MK28 
ratios to bend heavy-wall steel tube, stain- power and bends up to 2.5” tubing and 2’ ann кал П. Westward "m ШҮПТ 
less steel tube, and hard copper water tube schedule 40 pipe. Stores up to 170 inter- Ti in 10 in 590, 364-FHB-04 5МК27 
(types K and L). Produce uniform bends up па! programs of 10 bends each and has Yain 9 in Ridgid 36122 14520 
© е o 5 d ый Vain 7% in Westwari — 3CYU6 
to 180°. Calibrated at 15° from 0° to 180°. unlimited storage memory. Touch screen 7A in, Vis in, 96 in 10 in Westward = 3CYV2 
Е Vain, ^c in, іп 875 in Ridgid 44852 1ATH9 
Compound—Bend copper, brass, steel, or foot pedal operates the bender when Эе in, Й in, іп, Yin — mper 370-FH 3КЕ42 
and aluminum thin-wall tubing, soft wire not in manual mode. 200Х05 low pressure еіп Yi in, vic in, 96 in 8 Vain mperial 368-FH — 8X861 
o1 А LE IS : System runs on 220V with 3-phase power Spring Tube Bender Set 
and rod 180? in a single action. Calibrated : C à Vain, ^c in, іп, віп, Zin, %in 10 %in Westward — 3CYP3 
angle markings from 0° to 180° for left bends pipe up to 206° without stopping Accessories E 
right, and offset bends. 90° start angle. or ratcheting. Foot-operated pedal lets рой Tube Bender Stand, For Use With 6XGCO Rothenberger — 58182 6XGC1 
{ ` | you control the bender at variable speed. Dia. Bend Centerline 
Lever-Type—Make smooth, tight radius Feature digital auto-stop lets you choose Tubing Angle Bend о Mfr. Item 
bends in soft copper and aluminum tubing the desired bend degree for easy and ШЕКТІ Radius — Markings — Type — Brand — Model — No. 
up to 180°. Open side slips over tube accuracy. Handles a maximum capacity of 21511010180 Qin Pen] Electric ERU RDB-250 20UX03 
at any point. No scoring or flattening of 3" schedule 40 pipe, 3" square, and 3.5" ОП ust 
i i зіп Oto180 20in Digital Read Out Hydraulic Balleigh Rpg-500 200Х05 
round tube. From 0° To 180° "У Industrial 
Overall 
Length Item 
Description Cap. Tubing O.D. (in.) (in.) Brand No. 
Tube Expander Kits 
Single Action, 4 Pc. 36, , 94, in 15 Ridgid 44524 
Cordless Expansion Tool Kit 36to 1 1% Milwaukee 38ЕҮ29 
Swaging Tools 
я He, Уз, 26, 36, 1, % 5% трегіа 5MK32 
Swaging Tool Vs, Va, Vio, 98, 5. 9б 6% Westward —3CYR8 
н 7, 96, Vo, 58 4% Ridgid 44523 
| Swaging Tool Set, 4 Pc. 74,36, V5, віп 3916 Westward ЗСҮР5 
1 Flaring Tools 
2 3CYP5 Flaring and Reaming Ki 3^6, Уз, As, 38, 15, % 10% mperial 3XTV9 
d Flaring Too! 34, 78,1,1 Ain 11% mperial 3xTW1 
Heavy-Duty Flaring Tool, 37° He, 74, 5e, 36, Vo, % 6 трегіа! 5МКЗ1 
Double Flaring Tool, 45° — 111% Westward 3СҮМ8 
Self Айиза Furia Tool, 45° Зв to %, 4.7 to 16mm = mperial 3KE47 
Adjustable Flaring Tool, 45° He, Vs, 96, 96, As, 9,% 5% Westward 3CYR6 
Flaring Tool, 45° Single 45 Degree Ув, 74, $46 , 96 , V» , Ye in 5% Westward 3CYR7 
m : Ув, №, 96,9%, 76,7, 9%8іп 6% Ridgid ТАТКО 
: laring Tool, Single 45 Degree Vas, Va, He, 8, Vis, Vo, Vo 7 mperial 6X859 
шаш Её Flaring Tool, 45° Single 45 Degree — 34e , V4, 16 %, Ив, 2, % 7 Westward 3CYV1 
FI = d RIDGID [^ d Imperial Flaring Tool, Single 45 Degree У, 3^6, Vs, As, % V2, %, 9A 7% Ridgid 4A519 
aring an n- re ERA Vio to 56 9% Rothenberger 53RE80 
Swaging Tools (WESTWARD \ ROTHENBERGER Firing Tool, Single 45 Degree He to 96 9% Rothenberger 53RE78 
Combination Kits 
Tube Expander Kits—4A524 creates joints in soft copper, aluminum, and soft a S Single Flare 1%, 36, 1⁄4, 516, ЭВ, 
steel tube. Eliminates fitting and reduces solder consumption. Can be used to Pang Sin d KEAT пв, 5598. рош [t 1136 — Imperial — 3XTW2 
recalibrate damaged tubing. Comes in plastic case. 38EY29 is for expansion of Vie, VA, 546, 36, Vo, 98, Va 
PEX-a and ProPEX tubing for termination to fitting. Built-in auto rotation provides Bd ЫЛЫП 2, 7 mperal — 14217 
accurate, one-handed expansion, precision expansion with rapid return, inte- Faring & Swaging, 45° Single Vs, he, %, ET 
grated magnesium housing, and D-handle design for durability. Tool-free head i Flares Ys, в, A, “6, %, 
Я 4 - TAs, Vo, 58, Ya; Swages 316, 10'%6 Westward — 3CYUA 
change compatible with Milwaukee and Uponor heads. VA, Ve, 9, Vo, %, Ya 
" "T Қ А NO Flari А о Single Lap Flares 316, УЗ, 916, 36, 
Swaging Tools—For joining copper and other thin-walled tubing. Eliminate laring & Cutting, 45 T, A A Double Lap Flares 6 % Ridgid 44518 
need for coupling. Precision tapered. Hex body for use with wrench UN Vis, У, the, %, Ye; Cuts % to 1% 
` j ` Flaring & Cutting, 45° Double He, Vs, 916, 6, 76 2% 7 Westward 3CYT7 
Flaring Tools—Use single flare tools in most non-high pressure applications. Accessories аана 


Use double flare tools in high-pressure applications such as automotive, AC, and 
refrigeration. 


866 GRAINGER. 


nun 


and 180°Flaring of Copper, Brass, Aluminum, and Precision 
Steel Tubing, Vis ,1/4, 54e , 38, Y» OD Flare 


Find even MORE on Grainger.com? 


Rothenberger 53RE79 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Pipe Cutters 


a U-Shaped Handle 
Ratcheting 
1VXH1 


Ratcheting 
3ZJG1 


3 Wheel 
3CYV3 


г” 


Dual Handle 
3CYTS8 


\BOTHENBERSER GRIP-ON TOOLS GEDOREP wisrwanb 
Pipe Cutters өзені REO RIDGID LEN Ox а “© GREENLEE 


Body Overall Item Body Overall Item 
Description Cutting Cap. _ Material Length Brand No. Description Cutting Cap. — Material Length Brand No. 
Chain Type Cuts Cast Iron, Stainless Ys into 2 in Steel 15in Gedore 425817 
Manual linto2in Chrome Plated  11in ^ Rothenberger 6XGA7 Steel, Stee 1% in to 4 in Steel 20 1^ in Gedore 425818 
Ratcheting Pipe Cutter Up to 4% in — 12 іп Grip-On 5МК42 Cuts Cast Iron, Stainless Y in to 2 in Steel 15 іп Gedore 425819 
VC ani : p Up to 65764 in Steel 22 V^ in Gedore 425816 Steel, Steel, 3 Wheels 1% in to 4 in Steel 20% іп Gedore 425R20 
PVC and Plastic i А И in to 3 іп Alum. 9 З in edore — 425R34 
Manual NNUS — 8 in — Westward 100468 Е 5 Composite, — Knob опо Біт Alum. 13 '%in Gedore  425R35 
Vs in to 1% in Alum. 8% in Wheeler-Rex 425W22 uts Ductile Iron, Steel, i i i idoi * 
Véinto27:ein — Alum. i3in ^ Wheeler-Rex 425W23 3 Wheel, Dual Handle Tinto3in Ton 25% in Ridgid  4CW50 
E in to x in Aum. 10 in Superior Tool E cu S ы ainless 5 eel, ; Wheel — 6 in to 2 in ron 18 іп Ridgid 4A506 * 
о in to 2% in um. in idgi isi uts Stainless Steel, Р М ; idoi * 
into {vain Aum. 10%in Gedore 42583 Wheel, Dual Handle 2into4in ron — 2 %in ні 4051 
in to 2% in um. in edore — 425R4 uts Stainless Steel, ч А n "n " 
ЕЗЕТ Die Alum. р Dual Handle, 4- Wheel 2v2 in to 4 in ron 26 Yin Ridgid 4CW53 
2 in Alloy 5in Westward 1YNA7 Cuts Stainless Steel, Peer my ТЕТ m 
Ratcheting i A Die Alum. А Heavy-Duty, 4-Wheel TII WI ТОП ІП iagi 
VintofWin ару — 876i — Westward ТҮМАб Vinton Magnesium 675i] Gedore  425R21 
195 in Alum. 9in LENOX 37161 * Cuts Stainless Steel, Knob Ув in to 1% in Magnesium 7in Gedore — 425R22 
2% in Alum. 12 V^ in LENOX 37102 * Ј Ув in to 1% in Zinc 6 V» in Gedore 425824 
Rugged metal YA in to 3 in Alum. 9 4%a in Gedore — 425R23 
Ор їо 174 іп alloy frame 8 іп Greenlee 4СМ03 Cuts Steel, Dual Handle Upto4in  Ductilelron 35 “іп Westward ЗСҮТ8 
for durability Soil Pipe 
Up to 156 in Alum. 8 ^in Ridgid 2DPH3 * For Use With % in Square Pipe Up to = А idni 
Up to 2 in — 18 in Greenlee — БЕЗІ Drive Impact Driver or Ratchet 8 іп dia. 1810 Ridgid 215231 
Scissor Style VYainto1%in — Alum. 8 іп Ridgid 1XDX7 * One Stroke 17 into біл Forged Steel ^ 40in Ridgid 437108 
y У in to 1% in Plastic 834 in Ridgid 2CVH7 * 1% in to біп Forged Steel 33 Жіп Ridgid 6YJ36 
1in Plastic 8in Rothenberger 53RF07 Ratcheting No Hub 1% А CE 
Tin Steel Тіп Rothenberger 53RF06 in to 6 in Steel 24 s in Ridgid SEPP7 
19e іп Alum. 8 V^ in LENOX 3ZJF9 * U-Shaped Handle Ratcheting — 112 іп їо біп Forged Steel 17 іп Ridgid 1VXH1 
195 in Plastic 8in Rothenberger 53RF03 Mfr. Item 
1% in Magnesium — 9 4364 in Gedore — 425R37 Description Brand Model No. 
Shear-Cut 2 in Plastic 10 72 іп Rothenberger S3RF04 Replacement Cutter Wheels 
2» in Magnesium — 11 іп Gedore — 425838 For Copper, Brass, Aluminum Tubing, Thin w F 5MZ34 
2% in Plastic 11 7 іп Rothenberger 53RF05 Wall Conduit, Steel and Iron Pipe estwart =; 
Up to 2% in, : For Steel and Ductile Iron, Heavy-Duty Ridgid 22100  4CW58 
Schedule 40 = 19in Rothenberger 1ҒЕТ2 For Steel and Ductile Iron, Heavy-Duty Ridgid 22105 40М/50 
іп, Up to 3 in For Steel and Ductile Iron Ridgid 233120  4CW61 
Screw; cc Brass ror Steel and Puc Te Тол КІШІ 33125 E 
А | № | i ur i or Steel and Ductile Iron idgi 5 
Copper, Steel, 2 Wheel nio VER Ж. For Stainless Stee Ridgid — 33130 — 4NV23 
Cuts Aluminum, Brass, | | | For Stainless Stee Ridgid 44190  4CW86 
Copper, Steel, Ye in to 2 in Alum. 19% in Westward | 3CYV3 For Stainless Steel, Heavy-Duty Ridgid 22110 40М/60 
3 Wheel . . . . . Replacement Cutter Blades 
Cuts Brass, Composite, Yeinto1%in Cast Zinc Tin Gedore — 425831 Chain Assembly for 6YJ36, Soil Pipe Cutter Ridgid 2457: —1VTT5 
Copper, Plastic, PVC, Thin "іп їо 174 іп Magnesium 6 іп Gedore 425830 For 3ARC4 Plastic Tubing Cutter Ridgid 20002 ЗАНС5 
Walled Steel Pipes, Knob Winto2%in  CastZinc — 996 in Gedore 425832 For 2DPH3 Plastic Tubing Cutter Ridgid 27858  2DPH4 
Cuts Brass, Copper, Thin i i i i For 3ZJF9 PVC Cutter LENOX 12126528 3ZJ64 
Walled Steel Pipes, Knob | "Pinio*ein Cast Zinc — 2in Gedore: 2429049 For 3ZJG1 PVC Cutter LENOX 12127R1B 32165 
* Replacement Wheels available on Grainger.com. For 327062 PVC Cutter LENOX 12128Ң28 3ZJ66 
Мах. Pressure Flow Item 
Description HP (psi) Rate RPM Torque No. 
Portahle Valve Exercisers 
With Forward Only Counter 13 hp 2000 8 gpm 60 RPM 600 ft Ib 38L099 
With Forward/Reverse Counter 13 hp 2000 8 gpm 60 RPM 600 ft Ib 38L101 
Valve Exerciser Power Drive 
115V w/Counter Ye hp — — 22 RPM 250 ft b 381102 
Rising Stem Valve Operator 
115V w/Counter, Clutch and Hand Wheel Adapter Ye hp = = 22 RPM 200 ft Ib 38L103 
draulic Power Pack 
-Wheeled Cart w/Pneumatic Tires And Cage 6.5 1200 6 gpm — — 38L090 
381099 
Item Item 
Description No. Description No. 
Hydraulic Snap Pipe Cutters Plastic Pipe Shut Off Tools 
2 to біп Cast Iron Water Main, 8700 to 9000 psi 38L083 36 to 2 in, For Water Lines 38L097 
4 to 12 in Cast Iron Water Main, 5700 to 6000 psi 381084 36 to 2 in, For Gas Lines 38L098 
610 18 in Cast Iron Water Main, 9000 to 9700 psi 381085 Hydrant Wrench 
6 to 36 in Soil Pipe, 900 to 9700 psi 38K992 Fits Pentagon Nuts Up to 134 in, 381111 
4 to 24 in Soil Pipe, 5700 to 6000 psi 38K989 Square Nuts Up to 1% in 
Glass Tube Cutters V?" Drive SAE Sockets 38L111 
Va to іп 38L091 ЕД in, 6-pt. Deep 38L105 
lA to 1 іп 38L092 7% іп, 6-pt. Deep 38L106 H WHEELER 
отет 381093 137s in, 6-pt Deep 38L107 Valve Exercisers REX 
ipe Scrapers {114s in, 6-pt. Deep 38L108 = 
31012п 381086 Тігіп, 6-pt. Deep am and Pipe Cutters ~ 
12 to 36 in 38L087 17 in, 6-pt. Deep 38L110 А . . 
Copper Pine Shut Off Tools зи Sockets ato Tit n, 6-pt Deep — Portable Valve Exercisers—Frame is designed 
4 -Рс. MET ^ in, 6-pt. 
Yato Tin 38L095 Valve Exerciser Power Drive to absorb all torque to help protect the operator. 
1% to 2in 38L096 ae EAS Torque 38L053 With fingertip controls, digital counter, and 2" ball 
Mas and Female Flat Faced Quick 381012 hitch coupling. Auxiliary connections allow use as а 


Disconnects, Max. Flow 30 gpm hydraulic power source for other tools. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 867 


HAND TOOLS 
Tube & Pipe Cutters 


6X857 


3CYP9 


Description 
Midget 
Big-Imp Screw Feed 


Enclosed Feed 
IMP Enclosed Feed 
Midget, Feed Screw 


Self-Feeding 

PVC and Plastic 

M12 PVC Cutter Tubing & Hose Cutter 
PEX Tubing Cutter 


PVC Cutter 


Quick Acting, PEX Cutter 
Quick Acting 


For Aluminum, Brass, Copper 


For Aluminum, Brass, Copper, 
CPVC, PB, PE, PEX, Plastic 
For Aluminum, Brass, Copper, Steel 


For Aluminum, Copper, Steel 


For Corrugated Gas Tubing (CSST) 

For CPVC, PB, PE, PEX 

For CPVC, PB, PE, PEX, Plastic 

For Plastic 

For Stainless Steel 

Ratcheting 

Adjust-o-matic Quick Acting Ratcheting 


Ratcheting 


Self-Feeding Ratcheting 
Screw Feed and Enclosed Screw Feed 


Enclosed Feed 


3CYU1 


3CYN7 ф 


Cutting Cap. 


38 in 
Vs in 
Vs in 
Vs in 
іп 
Ys in 
Эіп 
TA in 
TA in 


o 1% in 
to Zin 
to % in 
o 116 in 
to % in 
to % in 
о 16 іп 
о 1% in 
o 1% in 


1%e in 


Yin 
Yin 


Yin 
T in 
176 in 
4 in 
Vs in 
TA in 
Жіп 
Min 
Y4 in 
% in 
Tin 


о 1% in 
o 196 in 


Yo in 
lin 


o 1% in 
to 3% in 
to 4% in 
о 6% in 
o 11⁄4 in 
о 256 in 
0 256 in 
to2in 

0 256 in 
toin 

to3in 


172 in to 4 in 


Min 
TA in 


Ув in 
Vs in 
Ys in 
Js in 
Ye in 
TA in 


Vs in 


Vain 
TA in 


\ROTHENBERGER RIDGID 


Pinetoo! technologies at work 


REO iver 
Pipe- and Tube- 
Cutting Machines 


EZ Cutter—Cuts copper, brass, aluminum, thin- 
walled steel, and plastic-coated pipe. Include foot 
switch and pipe cutter wheel. 6RRU6 also includes 


to 2 іп 
o 1% in 


о 2% in 
to % in 
to 56 in 
to 1% іп 
to 1% in 
01%іп 


o 1%іп 
о 2% in 
o 21^ in 


2 roller supports and 2 stationary supports. 


Portable Electric Pipe Cutter—Cuts Schedule 
40 steel pipe, galvanized pipe, and rigid conduit. 2 
included ball transfer stands keep pipe level during 
cutting. Requires Model 700 Power Drive threader 


1АС02, sold separately on page 870. 


Hydraulic-Powered Pipe Cutters—Cut larger 


dia. cast iron, tile and concrete pipe. Like the 
hand-operated cutters, hydraulic cutters are not 
rotated around pipe. Remotely operated hydrau- 
lic pumps provide the required power. A 2"—3" 


868 


nn 


GRAINGER. 


Imperial WESTWARD RIDGID 24 


Manual Tube Cutters 


= For additional tube cutter replacement 


wheels, see Grainger.com 


Midget—Use in restricted spaces on small-dia. 
hard and soft copper, aluminum, brass, and 


plastic. 


Ratcheting—Cut copper, brass, stainless steel, 
plastics, and PVC. Facilitates work in tight areas. 


Overall Item 

Length Brand No. 
2 ив іп Imperial 3KE44 
21%6in Westward 3CYU2 
4in Westward 3CYT4 
6%sin Westward 3CYTi 
1% in Imperial 6X857 
2 Yin Ridgid 1ATH6 
2 Vis in Ridgid 44513 
3 Vs in Ridgid 1ATH7 
2% in Ridgid 6XW70 
— Milwaukee 4PKV3 
8 in LENOX 3ZJF8 
Зип General 32672 
84 in Westward 3CYN7 
4in Rothenberger —4ETC3 
4in Rothenberger —4ETC5 
БЕТШ Ridgid 44514 
9% in Ridgid TXDY4 
16 % in Ridgi 4A516 
15 9 in Ridgid 1XDY6 
6% in Ridgid 1XDY1 
12 in Ridgi 4A515 
8%sin Westward 3CYR5 
9%in Westward 3CYT5 
11 1952 in Westward 3CYT6 
Qin Ridgi 4PCE2 
9%in Ridgid 1XDY3 
12 іп Ridgid 1XDY5 
8% in Ridgid 1XDY2 
6 A in Ridgid 4СРС2 
734|п Imperial 3KE46 
4in Ratch Cut 5MK96 
Sin Imperial 3XTW6 
7in Ratch Cut 5MK94 
7¥%in Westward 3CYP9 
8 in Ridgid 5EPR2 
8%sin Westward 3CYR9 
itin Ridgid 4CW57 
11%in Westward 3CYV6 


minimum clearance required to wrap cutter chain 
around pipe. Cutters include pump, hose and case. 


Transport Cart—Engineered to help move 
compatible electric pipe cutters to and from the 
jobsite. 250-Ib. load capacity. 1434" W x 15" Dx 


4234" Н". 


Find even MORE on Grainger.com? 


Copper Tube Cutting Machine—Cuts, deburrs, 
and cleans copper tube and fittings. Includes 
reamer, 6 cleaning brushes, storage rack, and 
quick-change collet. Can be mounted on tripod 
stand 1VTV2, sold separately on page 871. 


M12 Cordless Copper Tube Cutter—Cuts 
copper tubing, wet or dry. Runs on a 12V lithium 
ion battery; fuel gauge displays the remaining run 
time. Includes 1 battery, charger, and case. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


. 


ЕМО 4% (GENERAE) \ ROTHENBERGER 
RALCH—CUC REO 


Screw Feed and Enclosed Screw Feed—Enclosed screw 
feed cutters for thin-wall conduit have grooved rolls for close- 
to-flare cuts, fold-away reamer, and spare cutter. Hi-Duty tools 
are for copper, brass, aluminum, and thin-wall steel conduit. 
6X858 also cuts steel and stainless steel. 


Telescoping—Feature grooved rollers with flare cutoff groove 
and fold-away reamer. Enclosed-feed cutting action for alumi- 
num and steel with a special cutting wheel for copper. 


Overall Item 
Description Cutting Gap. len i Brand | elis 
; біп to 1% in ^s in mperia 
Hi-Duty Enclosed Feed Итий 5% in — lmperial — 3KE43 
Quick Acting, Enclosed Feed Screw Yeintoivin 4%in Ridgid 1ATH8 
Ys in to іп 2%in Rothenberger 53RE98 
Ув in to % in 2in Rothenberger 53RE96 
Yintoi%in —34in Rothenberger 53RE99 
V&intoiy&in 5 іп Rothenberger 53RE95 
Yin to 1 in біп Ridgid 4CW54 
Yin to 1% in 6 in Proto 3R304 
uz mm 
^e in to 176 in 5 in idgid 
Screw Feed Жетет 814i Ridgid 1VTU2 
М in to 76 in 2 йіп Rothenberger 53RE97 
Yainto2¥%in 4%їп —Wheeler-Rex 425М/21 
Va in to 1% in біп Rothenberger 53RE94 
Yintot%in 6 № іп Rothenberger 53RF02 
3A in to 1% in біп Rothenberger 53RF01 
Yeinto2%in 10 Yin Ridgid 4CW55 
linto3/&in — 12 ^in Ridgid 4CW56 
Telescoping 
Quick Acting Enclosed Feed 31 іп їо 174 іп 5!9&in Westward 3CYT3 
Tubing Cutter Set 
Copper, Manual tin, vin, win 37.27 LENOX 2298 
Item Pkg. 
Description For Use With Brand No. Qty. 
Replacement Cutting Wheels 
General Purpose Mey dal a das General 32H47 2 
Iron Pipe 125, 126, 127, 129X, Mfr. No. 120 General 32H48 1 
40W54, 54193 Tube Cutter Ridgid —4CW63 1 
Aluminum and Copper TXDY6, 4А516, 4CW56 Ridgid 6ҮЈ37 1 
Copper, Aluminum Ridgid 40М/65 1 
Tubing Cutter Westward 3CYU3 2 
Aluminum, Copper and Brass Tube Cutter Ratch Cut 5MK95 2 
тү? tubing Cu "Raga VWs 1 
н ubing Cutter idgi 
— йк с шшш шош 
: ube Cutter idgi 
Steel and Stainless Steel Steel, Stainless Ridgid — 40465 1 
Plastic Tubing Cutter Westward 3CYR2 2 
Tubing Cutter Westward 3CYR3 2 
PEX Tubing Cutter LENOX 37/53 1 
Ratchet Handle 
Ratchet Handle for 5EPR2 Tubing Cutter Ridgid БЕРАЗ 1 
Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
Pipe and Copper Tube Cutting Machines 
EZ Cutter, Pipe % іп їо 47 іп Rothenberger 00032 6RRU5 
EZ Cutter, Pipe % in to 4⁄2 іп Rothenberger 00033 6RRU6 
Portable Electric Pipe Cutter 
Pipe 21^ in to 8 in Ridgid 50767 2RPC4 
Hydraulic Powered Pipe and Copper Tube Cutting Machines 
2 to 8 in Soil Pipe Wheeler-Rex 2990-8 38K983 
2 to 10 in Soil Pipe Wheeler-Rex 2990-10 38К984 
2 to 12 in Soil Pipe Wheeler-Rex — 2990-12  38K985 
2 to 15 in Soil Pipe Wheeler-Rex | 2990-15 38К986 
4to 15 in Soil Pipe Wheeler-Rex | 3890-15 38К987 
4to 18 in Soil Pipe Wheeler-Rex 3890-18 38К988 
6 to 20 in Soil Pipe Wheeler-Rex 5590-20 38К990 
610 24 in Soil Pipe Wheeler-Rex — 5590-24 38К991 
Pipe and Copper Tube Cutting Machines 
Copper Tube Cuttin idoi 
Machine, Tube % into 2in Ridgid 33432 ЗРЕВб 
M12 Tube Cutters 
Y2 into 1 Yin Milwaukee 2471-21 2PYX8 
Pipe and Tube Cutting Machine Accessories 
DPC Pipe Cutter Ridgid 54397 2RPC5 
Replacement Cutting Ridgid 50812  2RPC6 
ene cana Wheel Milwaukee 48-28-0010 2ВЕВ8 
Repiacement P i3 Cutter Rothenberger 000348 — 6XGAA 
Replacement Copper 
ube Cutter Wheel for Rothenberger 00035 6XGA5 
6RRUS5, 6RRUG 
Дерізсеттелі 50 Ме Gaer Rothenberger 00535 6ХбАв 
Pipe cutter Stana for Rothenberger 00037 6ХбАЗ 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Reamers, Deburrers & Pex Tools 


Hand Reamer/Countersink 53RF07 


3ZH14 


Tubing Reamer 
21X232 


Lider chen nanaig SS 
hoc 7 ? Kid V ROTHENBERGER Males, 
^ | PEX Il Wire Tools and Clips 


Spiral Ratchet 
Pipe Reamer 
3CYV4 


This tool lets you layout an in-floor radiant heating system. It secures PEX 
(polyethylene cross-linked tubing) to a wire grid with propriety Malco Clips. 
Features 25-clip capacity magazine. Smooth stapling mechanism quickly feeds 
and installs 12-ga. wire clips with a single one-handed pump of the ergonomic, 
nonslip handle. Wire Clips are for PEX tubing from 36" to 96" inside diameters. 
Heavy-duty clips will not jam, break, or damage PEX. 


Pencil-Shaped 


Deburring Tool Overall Item 
1ҒЕТЗ Description Length (in.) Brand No. 
Shear-Cut — Rothenberger  53ВЕ07 
PEX to Wire Tool 10% Malco 5KNX8 
PEX to Wire Clips, PK of 500 T% Malco 5KNX9 


RIDGID (Imperia Wesrwagp; 
GERD GEpoOREP \HoTHENBERGER ©>cREENLEE “pain 


Wrench 


4A503 
Reamers, Deburrers, and Brushes 
REAMERS AND COUNTERSINKS Rotary-Style Deburring Tool— 
Remove burrs from cut pipe, tubing, Rotary-style blade removes burrs from 
and conduit, and enlarge and counter- — tube I.D., holes, and edges. 2 heavy- 
sink holes in sheet metal, plastic, and (шу blades included. Ergonomic 
other materials. handle can store extra blade. Internal 
Pi 

DEBURRING TOOLS Pencil-Shaped Deburring ToolI— Melk 

For deburring aluminum, copper, Set 


Hole Deburring Tool—Deburrs up 
to 10-ga. mild steel, stainless steel, 
copper, brass, and aluminum. 


brass, steel, and plastic. 32699 


Pipe Extractor Set 


For 1VUV3 
Overall Material Mfr. Item 
Description Length (in.) Thickness Brand Model Мо. e ысы (GENERAL) 
Hoamiers and Countersinks : ; 2 " 
Inner-Outer Reamer 2% in ato 1% Ridgid 29983 ЗАВСТ H H 
Inner-Ouler Reamer sin to? in Ridgid 79003 36s | Plumbing Specialty Hand Tools 
Inner/Outer Tubing Reamer SS 2%in Уөі1%іп Imperial 208-Ғ55 40AW16 . . 
Inner/Outer Tubing Reamer 3in  Yetolvoin  lmperil 208-F 3KE45 | Basin Wrench—Elongated shank Internal Pipe Wrenches—The 4-pc. 
Inner/Outer Tubing Reamer 3in И 101% Westward —  36Үй5 iei i i z 
Stainless Steel Tubing Reamer tin = Ridgid 43573 21Xz32 | Teaches nuts under the faucet. set is ideal ы е 1. 
Hand Reamer/Countersink 4 Vb in ra Westward — 3СҮР2 | Soil Pipe Torque Wrenches—Preset ME i in bes enting or 
Hand Heamer/Gountersink EEG ро іп ЖЕЛГЕ 196 32914 to tighten 60 in.-Ib. (1XDZ7) and 80 C Ing the pip асе. 
апа Веатег in ^ to 96 in estwar — ; : i 
T-Handled Reamer 5%in 710 in General 130 37695 | in.-Ib. (1XDZ8). Pipe Extractor Set—This 6-pc. 
Screwdriver Handle Reamer біп  Yeto?5in General 131 37096 set allows you to easily remove the 
Spiral Ratchet Pipe Reamer 20%in  Yito2in Ridgid 34955 44512 broken threaded ends of pi ; 
Spiral Ratchet Pipe Reamer 21 Yin Tio 2in Westward --  3CYV4 ls en ҮП ends ог pipe, pipe 
eburring and Reaming, ; 5 into ugs, and fittings. 
Hollow Ground Cuts 1%in ive Gedore 232001 425827 p'ugs, 0 
eburring and Reaming, » 2 into Overall Item 
40 Cutting Edges | ш 2% їп Gedore 01 Мон28 Description Cap. (in.) Length (in.) Brand No. 
тү отто LN ceme шош аза UEM EE 
Dehurring tools Basin Wrench ¥% to 1% in 12 Rothenberger — S3RF25 
Aluminum, Copper, Pipe with 6 in 2in Ей Rothenberger 11006 53RE74 sin TENG A to 114 in 18% Rothenberger — 53RE76 
o 196 in Outside Diameter, Steel р 9 JA to 176 in 18% Rothenberger 53ВЕ77 
Hole Deburring Tool 2%in Uptot0ga Greenlee 11170 4GB10 14 To2 Y^ in 10 to 17 Ridgid 1XDZ2 
Replacement Blades for = E Yin 3% Proto 196569 
4GB10, Pk. of3 — Greenlee 11180 4GB11 Bin 325 Superior Tool 6CXE3 
Rotary Style Deburring Tool 7 in = Rothenberger 21655 53RE75 Internal Pipe Wrench 3i in 394 Proto 190570 
Rotary Style Deburring Tool Sin Manand ренә 210-Е 3XTWT п 325 Superior Tool — 6CXE4 
Pencil Shaped Deburring Tool 6in = Rothenberger 21660 1ЕЕТЗ 1To2in 4% Ridgid 1VUV1 
Overall Mfr. Item А 3, 10, 9A, 1 in 3% Proto 190567 
ЦГС te tt | LI оп а БЕ 
ipe Extractor Se & to 1 in — idgi 
nner/Outer Pipe Cleaning Brush 3% in Yin Westward —___3ЗбҮР7 ИР Mein 5% Ridgid 1XDZ7 
р Soil Pipe Torque Wrench 
nner/Outer Pipe Cleaning Brush 3% in M in Westward — 3CYP8 р 4 36 in 5% Ridgid 1XDZ8 
Copper Pipe Cleaning Brush 73^ in Yin, Жіп Ridgid 34142 1VTT4 Tee Extractor Set 36to 156 in 7.5 Rothenberger 6ХбА8 
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ND TOOLS 


Pipe Threading Equipment 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


ENBERGER 


pipetool technologies at work 


RIDGID \ вотн WESTWARD’ 


Manual Pipe Threading Machines 

MANUAL PIPE THREADERS 600 Power Drive 

Deluxe Plumber's Kit Heavy-duty motor for threading 
; ; 15" to 114" pipe and conduit. 

iuda lack; galvanized pipe, IMC, and рн Includes >" апа 11⁄4" right- 

y-wall conduit up to 1". Includes 12", hand die heads. Use with 

34", and 1" quick-change die heads, 11⁄4" RIDGID 118 die heads and 12R 

steel pipe cutter, 10" water pump pliers, : 

14" heavy-duty pipe wrench, and pipe replacement dies. 

tape. 700 Power Drive 

Drive large-geared thread- 

ers and cut pipe threads with 

drop-head dies through 2". 

Motor with spur gear reduc- 

tion. RIDGID®\ model 12R die 


Super Cut 

Slim, compact design with ratchet angle 
of 22.5°. Features simple insertion and 
removal of die heads, retainer locking, 
optimized cutting geometry, and easy 


Self-Opening Die Head 
Feature through-the-head 
oiling. Open automatically 
after completion of the 
proper thread length. 

Note: Automatic-open feature 


does not function below 1⁄2" 
size. 


Quick-Opening 

Die Head 

Uses universal right- 
hand pipe or bolt dies. 
(Included in 37987, 
ЗАҮ43, and 3FE64, sold 
on page 871.) 


Nipple Chuck Kit 
Chuck and 5 included 
adapters accept 1⁄2" to 
2" prethreaded pipe 
ends or studs to be cut to 
size and threaded down. 
For use with threading 
machines 3FE64, 32987, 
3RY43, and 4CW39, 

see page 871. Includes 
wrench. 


12R Complete 
Alloy Die Heads 


Die heads come complete with NPT 
alloy dies and fit the RIDGID 12R 
ratchet and handle 3AFP4, and RIDGID 
Model 700 Power Drive 1АС02 (sold 
separately on page 870) without the 
use of an adapter. A full line of 11R 
Complete Die Heads are available; go 
to Grainger.com and search for "Pipe 


operation in hard-to reach places with heads fit without adapter. 
offset lever. Convenient, lockable reversal MANUAL PIPE THREADING 
1ACO2 of the ratchet direction. ACCESSORIES 
Pipe Equipment Seri Bolt Si ripe Size Rod Si HP Reversi Brand Model No Universal Threading 
тре Equipment series 0 ize ipe Size 0 ize eversing ran iode 0. H H 
Manual Pipe Threaders Machine Die Heads 
12-R Exposed Ratchet gin tot in Yinto2in ИЖііюіп — = — RIDGID 36475  4As08 1⁄4" to 2" universal die head 
14 fo ди nn di 
Бон Manual NoBot 1into2in ^ NoRd — — мово 36565 pz, 210272" to 4” receding die 
Ratchet Threader head allow cutting of tapered 
Deluxe Plumber's Kit No Bolt Ve in to 1 in No Rod = = Rothenberger 70614 ^ 4ETAG А К 
Pipe Threader Kit NoBolt into? %in М Вод — = Westward —  4YRe9 Or Straight right hand NPT/ 
Super Cut No Bolt V in to 2 in No Rod = = Rothenberger 70905 53RE84 Мр or BSP/BSPP threads. 
ERE Threading and Cutting Machines j А 
600-1 Power Drive NoBot Ye into 1Yin  Wohod %hp No RIDG D 44918 20кү53 For use with 4CW39 thread- 
690-1 Power Drive No Bolt % in to 2 in No Rod y» hi Yes RIDGID 44923 20KY54 | i 
700 Power Drive Yiintoiin Y&into2in — Viintotin “hp Yes RIDGID — 700/41935 1AC02 ing machine, see page 871. 
700 Power Drive Йіпіо іп Фіпіо2іп  Yintotin hp Yes RIDGID 45178 52NZ16 Features automatic release for 
Description For Use With Brand Model поп repeatable number of threads 
Pipe Threading Accessories à through-the-head oiling. — 
Universal Threading Machine Die Head 4CW39 RIDGID 201 22 mE Automatically opens when pipe 
niversal oelr-Üpening Vie hea í 
Quick-Opening Die Head 3FE64, 3RY43, 32987, 5A191 RIDGID 97065 — 42974 is threaded to proper length. 
Nipple Chuck Kit 3FE64, 37987, 3RY43, 4CW39 Threading Machines RIDGID 51005 —1VUR7 
dish i 
bo 4NV27 
4 1ED99 
RIDGID Nom. Mfr. Item 
Half ro. MM. RE T 
In 
Roll Groovers 3/4 in-14 37395 4NV25 
| | 11п-11-1/2 TPI 37400 4NV26 
Model 918—Mounts on 3FE64, Model 975—Used for in-place appli- ap T n PI 37405 4М/27 
я : A in-t1- 
37987, and 4cPC4 power drives, see cations or mount to a RIGID 300 power 2in-1-12 TPI 37415 — ANV29 
page 871. Requires 300 power drive drive. Works with 3FE64 and 32987, i/2intoiin ^ 36345 406144 } : 
and clearance for turning handle. V2into2in 84532 100158 Die Heads. 


Includes 2" to 6" (schedule 10 and 


see page 871. Auto tracking holds 
pipe into unit. Requires 6%" clearance 


40) roll set, 8" to 12" schedule 10 to travel around pipe, minimum 2%" Replacement Dies for 11R RIDGID 
(8" schedule 40) roll set, tools for roll ^ of exposed pipe for grooving. and 1 2R Die Heads 
set change, and carrying case for roll Nom. Mir. Нет 
sets Model 915—Easy roll set changeout, | , Right hand NPT = Pkg. of 4 afondult/Fipe Model No. 
. a y оу Steel 
| cast in handle for transport. Ratchet Yo in-14 ТР 37825 44509 
Model 916—Integral depth-adjust- (included) has 90? bend in handle. 2 us TPI 2759 SU 
" s " ІП-11-/2 
ment Screw is separate from feed Depth setting gauge. Includes % TV in-T1-V2 ТР 37840 40/67 
mechanism. ratchet wrench to feed screw. 17 in-11-% TP. 37845 ACW68 
2 in-11-% ТР 37850 4CW69 
Item High Speed Stainless Steel 
Description Capacity No. Ya in-14 ТР 37915 4CW77 
Hydraulic Roll Groovers 34 in-14 TP 37920 4CW78 
1into 12 in Schedule 10 Steel, Stainless Steel, PVC, 1 in to 8 in Tin-11-% ТР 37925 4CW79 
Model 918 Schedule 40 Steel, PVC, 1 in to 2 in Schedule 40 Stainless Steel, 2in — 4CPD7 ТИ in-11-% TP. 37930 40М/80 
to 6 in Copper (Types K, L, M, DWV), 2% in to 6 in Schedule 80 PVC T in-11-% TP. 37935 4CW81 
Model 916 2% in to 6 in Copper Tubing Types DWV, K, L, M 2RPC2 2 in-11-% ТР 37940 4CW82 
1% in to біп Schedule 10 And 40 Steel, Aluminum, and High Speed Steel 
Model 975 PVC Pipe, 11% in їо біп Schedule 10 Stainless Steel Pipe 3ARC8 ib in-14 TP 37870 4cw71 
and 174 to 2 in Schedule 40 Stainless Steel Pipe 34 in-14 TP 37875 4CW72 
Manual Roll Groover 1 in-11-% ТР 37880 4CW73 
Schedule 10 Steel, Schedule 40 Steel/Stainless Steel 174 1% іп-11- TP 37885 4CW74 
Model 915 to 6 in, Copper Tube Type K, L, M, DWV 2 to 8 in, Schedule 1ED99 1% in-11-% TP. 37890 4CW75 
40 PVC 1/10 біп, Schedule 80 PVC 174, 2% to 3 in 2 in-11-% ТР 37895 4СМ/76 
870) GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Pipe Threading Machines 


38HY61 


RIDGID 


Manual Die Heads 
= NPT threads 
Manual threader die heads are high speed steel. 


For Nominal Item 
Pipe Size For Use With Threads per Inch No. 
Ya in 18 38HY61 
Тіп 406152 1% 38HY62 
34DA47 


v вотнвмвеквек RIDGID 


Pipetoo! technologies at work 


Power Die Heads 
= NPT threads 


WESTWARD 


Power die heads are aluminum, self-opening, and self-oiling. 


For Nominal Threads Item 
Pipe Size For Use With per Inch Brand No. 
Yinto%in Міг. Мо. 00575 14 Rothenberger 53ВЕ92 
Y2 into 2 in Mfr. No. 63005 1115,14 Rothenberger 53RE91 
Yainto2in 63006, Mfr. No. 63004 11,14 Rothenberger 53RE89 
1in to 2 іп Mfr. No. 00575 11% Rothenberger 53RE93 
2%into4in МІ. No. 63006 8 Rothenberger 53RE90 
2 Yinto 4 in Mfr. No. 1224/26092 8 RIDGID 4СРЕЗ 
5 into 6 in 31XM67 14 Westward 34DA47 

2RPA9 
RIDGID 


Cutting Oils 
Formulated with low odor and antimist properties; free of 


chlorine and other halogens, PCBs and heavy metals. 6YJ44 
maintains workable viscosity to -20°F. 


RIDGID \_ROTHENBERGER 


Pipetool technologies at work 


32987 


WESTWARD 


Power Pipe Threading Machines 


PIPE THREADING AND CUTTING MACHINES 


22A—Machine has a 2.75-HP motor. 5-blade 
conical reamer. 


50R—1-HP motor. Features ball detent die 
system. 


300—Include sets of 72" to 34" and 1" to 2" 
alloy universal dies. 


535A—3-speed motor, large chip tray, and 
1.75-gal. oil reservoir. 


535M—Includes universal Quick-Opening Die 
Head 47974,1 set of 72" to 34" and 1" to 2" 


NPT universal dies, reamer, cutter, 1 gal. oil, 
spare cutter wheel, and integral foot switch. 


1215—Compact machine for portable use. 


1224—Includes RIDGID 21^" to 4" die head 
Model 714 die head, 4" to 2" Self-Opening Die 
Head 4CW40, one set of 1⁄2" to 34", 1" to 2", and 
2%" to 4" high-speed dies, reamer, cutter, spare 
cutter wheel, tool box, 34" combination wrench, 
1-gal. Nu-Clear oil, and integral foot switch. 


1250 Handheld—Push-button reverse. 
Includes pipe clamp, ROFIX adapter, 1^", 34", 1", 
and 11⁄4" precision die heads and dies. 


Item 
Description Color Viscosity No. 
Dark, 1 gal. Black 42.5 mm2 /s 6Ү.43 
Endura-Clear, 1 gal. Endura-Clear 44.5 mm2 /s АРСЕ1 
Extreme Performance - 
Mineral Oil Based, 1 gal. Amber 38mm2 /s 2RPAQ 
Nu-Clear, 1 gal. Clear Yellow — 43 mm2 /s— 6YJ44 


For Nominal Mfr. Item 
Pipe Equipment Series — Bolt Size Pipe Size Rod Size HP Вемегѕіпо Brand Model Мо. 
ES: Threading and ETT: rum Yin to 4i No Rod 15h N Rothenb 63006  4ETA1 
&into2in —einto4 in o Ro 2 hp 0 othenberger 
22A Viinto2/4in Yeinto2in — NoRod 2%hp No Rothenberger 00579R 4ERY9 
50R У іпіо 17 іп Yinto2in No Rod 1hp No Rothenberger 63005  4ERZ4 
300 Compact Yainto2in Yeinto2in 4into2in һр No RIDGID 67182 3FE64 
300 Complete, 38 rpm Yinto2in ‘Yinto2in “Yinto2in “hp Yes RIDGID 15682 37987 
300 Complete, 57 rpm ^ into 1/4 іп У іп to 174 іп У іпіо 1/віп 72 һр Үвѕ RIDGID 15722 4CPC4 
300 Power Drive Yainto2in Yinto2in “Yinto2in һр Yes RIDGID 41855 1VXG8 
535A 51віпіо2іп Yinto2in Yinto2in 2hp Yes RIDGID 84097  4NCV3 
535M Yainto2in Yeinto2in 4into2in һр Yes RIDGID 93287  3RY43 
700 Power Drive l^into1in Yinto2in “Yintolin һр Yes RIDGID 45178 52М716 
1215 5ле іп ќо 1 іп Жіпіə 172 іп Asintotin 72 һр No RIDGID 61142 1Х029 
1224 Yainto2in Yinto4in 4into2in 17 һр Yes RIDGID 26092 4CW39 
1250 Handheld — — NoBolt У іпіо 1%⁄4in — No Rod 1hp No Rothenberger 71453 ДЕТАЗ 
SUPERTRONIC 2000 No Bolt У in to 2 in No Rod 1'%2hp Yes Rothenberger 712591 S3RE88 
Westward No Bolt Y2 into 2 in No Rod 1hp Yes Westward 8090 31XM66 
Item 
Description For Use With Brand No. 
Pipe Threading Machine Accessories 
Power Drive Stand Mfr. No. 122/93492 and 300/15682 RIDGID 1VTV2 
Pipe Threading Machine Stand 4ETA1 Pipe Threading Machine Rothenberger 4ЕТА2 
Pipe Cutter Mfr. No. 535M/93287 RIDGID 1VUP8 
Pipe Cutter 3FE64, 37987 Threading Machines RIDGID 1VUP6 
E А 5А191, 3FE64, 37987, 3RY43, 
Foot Switch 4CW39 Threading Machines RIDGID ШШ 
FOR/OFF/REV Switch .. Mfr. No. 300/15682 RIDGID 1VUR3 
Pipe Reamer 32987 Threading Machine RIDGID ШЕП 
Reamer Blade 4CW39 Threading Machine RIDGID 1VTU6 
Reamer Cone 300/67182, Mfr. No. 1822-1/20000 RIDGID 1VTU8 
Jaw Insert Set Mfr. No. 1224/26092 RIDGID 1VTU5 
Jaw Insert Set Mfr. No. 1822-1/20000 RIDGID 1VTU7 
Jaw Insert Set 32987, 3FE64, 3RY43 Threading Machines RIDGID 1VUR5 
Replacement Pipe Die, 2 2-4 іп-8 TPI, Pk. of 5 6YJ38 Geared Threader RIDGID 1VTV1 
hreader Ratchet and Handle Complete Die Heads Type 12R RIDGID ЗАҒР4 
Square Drive Adapter ias Аа Саты RIDGID 1XDZ6 
Support Arm 5 RIDGID 1VUR1 
Metal Carrying Case 1AC02 Power Drive RIDGID 4NV34 
Pipe Threading Accessories 
Replacement Pipe Dia, Right 4CW40, 42974, 5A195 Threading Machine RIDGID  38HY71 
Hand, Bevel Thread Type Die Heads and RIDGID Model No. 504A 
Replacement Fipe Die, Right 713, 816, 817 and 842 Universal Die Heads RIDGID | 38HY69 
Hand, NPSM Thread Type PR 
Pipe Threading Oiler RIDGID 1ED22 
Replacement Pump Gun Only for 1ED22 1ED22 Oiler RIDGID 1VUT2 
Replacement Pump Gun w/Hose for 1ED22 RIDGID 1VUR9 
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HAND TOOLS 
Pipe Threading Stands & Pipe Freeze/Thaw Units 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


V-Head Pipe 
Stand 
22ХН01 


Tribench 
53RE87 


Threading 


Machine 
Bench Stand 
Chain Vise 22В62 
1VUV7 


RIDGID (WESTWARD \BOTHENBERGER © GREENLEE 
Pipe Threading Stands and Vises 


Roller Head Pipe Stands—Roller heads support pipe weighing up to 2500 
Ib. The rollers allow the pipe to be turned while work is in progress. Additional 
stands are recommended for longer and heavier lengths of pipe. 22XP99 and 
3FE65 allow height adjustment from 32" to 55". 


Pipe Threading Machine Stands—Wheel stands feature 16" wheels. 22862 
features equipment cabinet for storage and includes 2 internal shelves and 

a large external shelf. For use with RIDGID Pipe Threading Machines 3RY43, 
3FE64, and 4CW39, sold on page 871. 


V-Head Pipe Stands—Allow height adjustments up to 52" on select models. 


Overall Load Max. Leg Item 
Pipe Cap. Height Capacity Leg Type Spread Brand No. 
Pipe Stand with Roller Head 
7 40 16іп  27to50in 2,500 lb Rigid 22in Rothenberger 53RF40 
Portable Tribench 
Vsto6 in 36 in 48 Ib Collapsible Tripod 51 іп  Rothenberger 53RE87 
Roller Head Pipe Stand 
Yato12in  32to55in 2,500 |р Adjustable 22 in Westward 22XP99 
Veto 12in  32to55in 1,0001 Adjustable — Ridgid 3FE65 
7% {о 16іп 27to50in 2,5001 Folding 22in Rothenberger 53RF38 
2 to 36 in 34 in 2,500 Ib Adjustable 30 in Ridgid 1VXG9 
V-Head Pipe Stand 
Yato12in 281052! 2,500 lb Adjustable 22 in Westward 22XR01 
Veto 12in 28to52in 2,500 lb Adjustable = Ridgid 4CX07 
7 {о 16іп 27to50in 2,500 1b Rigid 22in Rothenberger 53RF36 
Veto 16іп  27to50in 2,500 Ib Folding 22in Rothenberger 53RF37 
Yeto16in  27to50in 2,5001 Rigid 22in Rothenberger 53RF39 
12in 281052in 2,500 Ib Folding = Ridgid 266170 
Overall Item 
Pipe Cap. Type Height Brand No. 
Bench Chain Vises 
: op Screw Зу in Ridgid 1VUV7 
юге op Screw 315 in Westward 22XR02 
14 to 4 in op Screw 4in Ridgid 1VUV9 
op Screw 4in Westward 22XR03 
Vato 6in op Screw 4% іп Ridgid 1VUW2 
op Screw 4% in Westward 22XR04 
14 to 8 in op Screw 5in Westward 22XR05 
op Screw 5in Ridgid 1VUWA 
Bench Yoke Vises 
R — 4V in Ridgid 1ED98 
Yto2in = Westward 22XP96 
Vs to 3 in With Pipe Jaws 12% in Ridgid 4CPD8 
А — 5in Ridgid 4NV31 
Modin = Westward 22XP97 
% to 6 in With Pipe Jaws 19 in Ridgid 4CPD9 
Portable Chain Vises 
¥% to 2% in — 3/ in Ridgid 4ZA21 
; Tri-Stand 48 in Ridgid 136594 
zion = 35 in Westward 22XP94 
18% 12 in Tri-Stand 48 in Ridgid 136595 
Portable Yoke Vises 
¥% to 2% in — 35% in Ridgid 1VUV5 
¥ to 2 іп = Westward 22XP98 
Load Overall Item 
For Use With Capacity Height Brand No. 
Pipe Threading Machine Stand w/Cabinet 
5A191, 3RY43, 3FE64, 4CW39 i ү 
Pipe Threading Machines 400 Ib. 32 іп Ridgid 27862 
Pipe Threading Machine Stand w/Tray 
54191, ЗВҮ43, 3FE64 and 4CW39 i idni 
Pipe Threading Machines 400 Ib. 32 іп Ridgid 1EZ17 
Bending Threading Cart 
Mfr. No. 555, 854DX, 855DX, 467 2000 Ib. 28 ^ in Greenlee 449T96 
872 GRAINGER. 
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Superfreeze Pipe 
Freezing Unit 
6YJ42 


Pipe Freezing Spray 
56MD48 


Pipe Thawing Unit 
1XEA2 


Чер 


vt 


RIDGID \ ROTHENBERGER 


Pipetool technologies at work 


Pipe Freezing/Thawing Units 


Superfreeze Pipe Freezing Unit—Make repairs without shutting down water 
Systems. System acts as a mini-refrigeration unit that circulates refrigerant 

to its aluminum freeze heads. Self-contained unit uses no consumables. Pipe 
capacity: /2" to 2" steel, 12" to 21⁄2" copper tube. 


Pipe Thawing Unit—Electric current clears frozen metal pipes in minutes 
without digging or breaking through walls. Two 25-ft. cables clamp on to provide 
continuous heat for 4 ft. to 150 ft. of 1^" to 1%" dia. pipes. Adjustable current 
output. 


Mfr. Item 

Description Brand Model No. 

Superfreeze Pipe Freezing Unit Ridgid 68967 6YJ42 
Pipe Freezing Spray Rothenberger 1500003432 56MD48 
Pipe Freezing Spray Kit Rothenberger 1500003034 56MD47 
Pipe Thawing Unit Ridgid 62747 1XEA2 

z E асом 

a Electronic Water Detector 


Automatically sounds a loud alarm when in direct 
contact with water, alerting user to leaks and 
flooding. Features low-battery warning. Floats on 
surface. Splash- and water-resistant. Not water- 
proof. Made of molded, impact-resistant plastic. 
Powered by 9V battery (not included). 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Water Detector 64003 1TJT7 
RIDGID 
Pressure 


Test Pump 


Use to test piping systems 

for leaks. Features 1-valve 
operation, automatic pressure 
check valves, corrosion-proof 
construction, and variable lever- 
arm design. Pressure gauge is 
protected from damage; dirt 
filter is replaceable. 


Max. Pressure Connection Mfr. Item 
(psi) Size (NPT) Hose Length (in.) Model No. 
725 Yin 30 50557 1Х073 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Measuring Tapes 


tp 1177, 


442J76 x 8YU93 


53KA33 


22N890 
4 Features Key 
A Stud Markings E Autolock 
Lufkin с» DEWALT SFastCap: B| Magnetic Tip M Zero Point 
LEE C| Write-on Label Н | Reinforced Blade 
KAP À D Wrap-around Dia. ‘Impact Resistant 
, zd £N Sy KOITIELOTI. VLA INSIZE? E Reinforced Hook P | Reinforced Frame 
WESTWARD f SKILCRAFT 4% Jounson шасын Ға ҺЛах F Rubber Grip a] Scoring 
® —S G Double Sided R Lanyard Ready 
M - Т H Nail Slot E] Ergonomic 
easuring lapes | HighVisbility — T | Folding Hook 
J | Measurement Labels 
= Blades are made of steel K Vertical Read 
Blade ^ Features Item Blade ^ Features Item Blade Features Item Blade ^ Features Item 
Width Key Brand No. Width Key Brand No. Width Key Brand No. Width Key Brand No. 
3 ft Keychain Type Units: in/ft {in G, Í, K Keson 447К03 Units: in/ft/Fractional 
Units: in/ft % їп А Westward —1MKR7 Tin G, I,K Keson 447К06 Тіп EL, O,P  Keson 22N892 
14 in A EM STANLEY 680095 34 in AE Westward 247088 1% in — DeWalt 787PHO 35 ft FatMax Measuring Tapes 
6 ft Keychain Measuring Tapes 3i in АМ  STANLEY  5LP67 1% in E Milwaukee 55ED55 Units: in/ft 
Units: in/ft/cm 3A in AM STANLEY 64497 1 in ЕН STANLEY 6CMY9 1% in АЕ М STANLEY 3ТВ92 
13-mm E Milwaukee 480051 % in C.F STANLEY — 20JY21 131 in EO Keson 22N876 35 ft Measuring Tapes 
6 ft Measuring Tapes 3A in E Us Tape 6DYRO 1A in B.E FATMAX 410033 1in AE Westward 1МКТЗ 
Units: in/ft y, in F Crescent 447.76 1 in B.G DeWalt 787PG7 Tin А.Е, М STANLEY 46155 
Vin D Crescent 6C196 Lufkin 1 in EL STANLEY — 45JX24 Тіп Е Milwaukee 55Е073 
Lufkin 1in AEN STANLEY  24A342 1916 in A,B,E Milwaukee 55Е067 136 in E Keson 56YM19 
Units: in /ft/dia 1in B.EG  Komelon  8YU93 19s in AE Milwaukee —55ED66 19% in AE Milwaukee 55ЕП68 
Yin DES Keson 30NX09 Tin E Milwaukee 55Е071 156 in E Milwaukee 55ЕП60 19e in E Milwaukee 55ЕП62 
9 ft Measuring Tapes Tin G,LK Keson 447К02 1% іп Е Milwaukee 55ED61 Units: in/ft/Fractional 
Units: in/ft 1% in E Milwaukee 55ЕП54 Units: in/ft/Fractional {in E Westward 5oMN53 
Yin BE DeWalt 1410030 1% in M, 0 DeWalt 49XJ13 Tin A,J,M STANLEY  5LP66 Tin E,O Keson 22N883 
10 ft Measuring Tapes 1%c іп AE Milwaukee 55Е065 Tin B.EO Keson 22N875 50 ft Measuring Tapes 
Units: in/ft Toe in B,E Milwaukee 55Е058 Tin ВАМ STANLEY 1784/М9 Units: in/ft 
Yin A,D,M STANLEY 68065 19e in E Milwaukee 55ЕП59 {in C, EI STANLEY 20JY18 36 in AT Keson 6XGR2 
Units: in/ft Units: in/ft/Fractional Tin CF STANLEY 20JY23 36 in TU Westward —1MKT7 
VATI E Us Tape 6FYA8 Yin AE Westward 247089 1in Westward 55ММ52 36 in T.U Westward 1МКТ9 
ув їп Е ЕМ Keson 787PH5 E Westward 55ММ51 Tin EL O,P  Keson 22N890 100 ft FatMax Measuring Tapes 
Units: in/ft/Fractional EL,O,P Кезоп 22N889 {in EL Keson 22N873 Units: in/ft 
Hin E,L,0,P_ Кеѕоп 22N887 EO Keson 22N881 Tin EO Keson 22N882 36 in AFM STANLEY  6XV49 
Units: in/f/mm E, N, 0, Milwaukee — 53KA30 25-mm  E,P.Q,R Milwaukee 53КАЗ1 100 ft Measuring Tapes 
Yin E Us Tape 6DYR4 P.Q, R 27-mm Б.М, Т Milwaukee 483Е42 Units: in/ft 
Units: in/ft/mm/cm M Milwaukee 483Ғ41 Units: in/ft/Fractional/Decimal іп TU Westward 1МКТ8 
5$ in ELM Keson 787PJ1 Units in/ft/Fractional/Decimal Tin ЕК,0 Keson 22N898 16 ft, 5 m Measuring Tapes 
Units: mm EK O Keson 22N897 Units: in/f/mm/cm Units: in/ft/mm 
13-mm E Crescent 442373 Units: in/ft/mm Tin ELM Keson 787PJ3 Tin EL O,P  Keson 22N894 
Lufkin 3A in AF Westward _ 1MKR8 Tin ELM Keson 787PJ4 Units: in/ft/mm/cm/m 
12 ft Measuring Tapes Зд in АЕМ  STANLEY 56572 26 ft Measuring Tapes Ye in E Milwaukee 55ED56 
Units: in/ft 3A in ы М STANLEY 5HK94 Units: in/ft lin BE Milwaukee 55ED74 
іп AE Westward | 1MKR4 3i in Us Tape 6DYR5 Tin F DeWalt — 787PH1 195 in AE Milwaukee 55Е069 
Yin А, Е, М STANLEY 5HK89 Units: — € Units: in/ft/cm/m 136 in E Milwaukee — 55ED63 
Yin A,L,M STANLEY 6A495 % in A,E,F Westward 247091 Tin EL STANLEY 1783Ү32 25-mm €E, Р. 0, R Milwaukee  53KA33 
18 іп CF STANLEY 204Ү20 Tin AE Westward 247090 Units: in/ft/mm Units: mm 
іп Е Skilcraft 54Х759 Тіп ELM Keson 787PJ2 Tin AE Westward 1МКТ1 19-mm — nsize 55VN75 
iin E Us Tape бЕҮА9 Units: mm Tin А, М STANLEY 5НК85 26 ft, 8 m Measuring Tapes 
in A,E,F Westward 247086 {in А,С,Е  FastCap ЗМСС8 lin E Us Tape 6DYR2 Units: in/ft/mm/cm/m 
34 in A Westward 1МКНб 25 ft FatMax Measuring Tapes 30 ft FatMax Measuring Tapes Yin E Milwaukee 55ЕП57 
% in A,E,M STANLEY 6А496 Units: in/ft Units: in/ft lin B, E Milwaukee 5БЕП75 
Ain E Crescent 442375 Ti^ in АЕМ STANLEY  5HL16 iin AFM _ STANLEY бХ/48 16 in AE Milwaukee — 55ED70 
Lufkin 25 ft Measuring Tapes 30 ft Measuring Tapes 1%c іп E Milwaukee 55ED64 
% in E UsTape 60ҮР9 Architects Scale, in/ft, в in Units: ft Units: in/ft/mm/cm/m 
Units: in/ft/Decimal Tin LE Johnson 6XUR9 Тіп Е DeWalt 783Y28 25-mm  E,P.Q,R Milwaukee 53KA34 
Yin EM  STANLEY 50560 Engineers/Units: In./ft., Ve, Vis & ft., Vio, oo Units: in/ft 3 m Measuring Tapes 
Units: in/ft/Fractional Tin ERO Keson 22N856 Tin AE Westward 1МКТ2 Units: mm/cm 
іп Е Keson 31C008 Tin E ! Кеѕоп 220885 Tin A,E,M_ STANLEY 3PU83 16-mm E Keson 22UY55 
56 in EL,O,P  Keson 22N888 19e in Keson 22N872 1in A,E,M STANLEY 50567 Units: mm/cm/m 
ye in F Keson 22N880 2212 d: Jft.,1/8, Ив & ft., Vio, V100 lin A,E,N STANLEY 24A343 16-mm ELM Keson 787PJ5 
3A in E Westward 55ММ50 {in ЕМ Keson 787PH8 Tin ELM Keson 787PJ0 3.5 m Measuring Tapes 
Units: in/ft/Fractional/Decimal Units: in/ft i n G, I,K Keson 447К05 Units: in/ft/mm 
VATI AE Westward 1МКАЗ 1in A,E,|  STANLEY 2KFJ3 M DeWalt 787PG9 Yin АМ 5ТАМЕҮ 56571 
іп K, 0 Keson 22N896 1in А, Е, M _ STANLEY 3CA87 um in EF Keson 56YM18 5 m Measuring Tapes 
Units: in/ft/mm 1in AF Westward 1MKR9 Units: in/ft/Fractional Units: mm/cm 
Yin AE  Westwad 1MKR5 Tin AM  STANLEY 5HK84 Tin E,L,0,P Кезоп 22N891 25-mm E Keson 22UY56 
Units: in/ft/mm/cm 1in АМ STANLEY 6А498 25-mm E, P,Q, R Milwaukee 53КАЗ2 Units: mm/cm/m 
Y in AE Westward 247085 iin BE Crescent 447.19 33 ft Measuring Tapes 25-mm ELM Keson 787PJ6 
16 ft FatMax Measuring Tapes i Lufkin Architects Scale, in/ft, Vis in 8 m Measuring Tapes 
Units: in/ft lin E Milwaukee 55ED72 Tin LE Johnson 6ХОТО Units: mm/cm 
T% іп АЕМ STANLEY  5HL13 Tin E Us Tape 6DYR1 Engineers/Units: In./ft., 16, #6, & ft., Ио, Яш 25-mm E Keson 22UY57 
16 ft Measuring Tapes Tin BE Skileraft 35МТ19 Tin EO Keson 228886 Units: mm/cm/m 
Architects Scale, in/ft, 46 in n F Crescent 442377 Units: "mfi 25-mm ELM Keson 787PJ7 
Tin EG,l,J Johnson _ 6XUR8 Lufkin {in G, Í, K Keson 447К04 
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HAND TOOLS 
Hand-Winding Measuring Tapes 


ш = -7 e к 
Oil Gauging Tape Measures Lufkin ск 
H i ж Blade Graduation Mfr. Item 
Single Duty for Use on Derricks Length Type Graduations Brand Model No. 
Open reel with extra large winding drum “Single Duty for use on Derricks 
that provides rapid line recovery. 100ft — in/ Feet to 10ths Crescent Lufkin — C2276DN — 4YRV1 
V4"W Chrome Clad blade i ah 1000 
"д Single Duty for Light Oils 
А 251 іп / Crescent Lufkin C1290SF590N — 4YRUA 
Single and Double Duty for Oils— 335 — in7 Inches to 8ths Crescent Lufkin C1291SF590N — AYRUG 
Open reel with heavy-duty frame. Blade Double Duty Blade for Heavy or Light 08, English/Metrie А 
n Н 501 in/ft/mm/cm Top Side in Ft/In Crescent Lufkin CN12935MEF59N 4ҮВТ1 
is recessed beneath multiple layers of 66 ft іп /ft/mmy/cm to 8ths, Bottom Crescent Lufkin CN12948MEF59N 4YRT3 
nickel and chrome electroplating for 100ft in/fumm/cm ^ Side MM Crescent Lufkin CN1296SMEF59N 4YRT9 
i j Double Duty Blade for Heavy or Light Oils 
strong wear and corrosion resistance. 33 ft in / Crescent Lufkin CN12919F590N 4YRR4 
Tape reads right to left. 50 ft in Л Inches to 8ths Crescent Lufkin CN1293SF590N 4ҮВВб 
= ?"W Chrome Clad blade 75% їп / Crescent Lufkin CN1295SF590N__4YRT5 
` ; 100 ft іп Л Crescent Lufkin CN1296SF590N 4YRT7 
with black markings Mir lem 
449U32 Plumb Bobs—Designed for submer- paracteristics Construction Brand Model No. 
Sion in oils and viscous liquids. Use to Cylindrical Body Brass w/Hardened Steel Point Us Tape 58888 449030 
determine verticals. Innage method gives ined End D Stainless Steel Us Tape 58890 449031 
| actual depth of the liquid in the tank. English Plumb Bob 
Cylindrical Body Brass w/Hardened Steel Point (5 Tape 58890 449032 


Hand-Winding Measuring Tapes 
BLADE TYPE REEL TYPE 


Fiberglass—Lightweight, inexpensive — Both open and closed reels have a 
blades are rust-resistant and will not standard 1:1 rewind, as well as a 3:1 
conduct electricity, making them an gear rewind. 

excellent choice for use in corrosive 
environments and in areas with electri- 
cal hazards. 


Steel—Heavier, durable steel blades 
will not stretch. Provide a more accu- 
rate measurement than fiberglass. 
Excellent for surveying and engineering 


Open—Open reels can be easily 
cleaned of dirt and debris, making them 
an excellent choice for outdoor, dirty, 

or dusty environments. Replacement 
blades are available at Grainger.com. 


Closed—Closed-reel tapes have a 
compact profile that makes them well 


applications. suited for indoor applications, particu- 
larly in tight spaces. 
Item 
Blade Length Graduation Type Graduations Brand No Blade Length Graduation Type Graduations Brand No. 
Fiberglass Closed Reel, 1⁄2 in Blade Fiberglass Open Reel, Speed Rewind ‘ in Blade 
50 ft ft Vo, Vioo ft Keson КЕ 100 ft ft Yo, Ио ft Keson 6XGT5 
50 ft in/ft Vs in Keson 3LJL7 in/ft/Fractional/ i 
100 ft f йо, Vioo ft Keson 3LJNS 100 ft Decimal V in and Vio, Yoo ft STANLEY 5МЕ45 
100 ft in/ft Vin Keson 3LJL8 200 ft f Vio, Vivo ft Keson 6XGT7 
Fiberglass Closed Reel, Double-Sided 12 in Blade 200 ft in/ Ys in Keson 6XGT6 
30 m, 100 ft in/f/mm іп, 2 mm Keson 3LJT2 300 ft ЛЕР f 7 Vio, Vioo ft Keson 6XGT9 
Fiberglass Closed Reel, Speed Rewind 1 in Blade in/ft/Fractiona Vi Via 1 
15 m, 50 ft in/ttimm in, 2mm Keson 311 an Decimal Аш о Ио С STANLEY -SMES 
Fiberglass Open Reel, 12 in Blade 60 m, 200 ft in/ft/mm віп, 2 mm Keson 4МНН4 
50 ft ft Yo, Моо ft Keson 3LJP1 Nylon Clad Steel Open Reel, % in Blade 
50 ft in/ Vs in Keson 31.19 100 ft ft Уо, “oo ft Keson 3LJV1 
100 ft ft Vio, Vioo ft Keson 3LJP2 100 ft in Жіп Keson 3LJV7 
100 ft ft Vio, Vioo ft Westward 4YP86 200 ft ft Yo, Vioo ft Keson 3LJV3 
100 ft in/ Vein Keson 3LJN1 200 ft іп/ Ve in Keson 3LJV9 
100m mm 2mm Keson 3LJX2 Nylon Clad Steel Open Reel, Speed Rewind % in Blade 
165 ft ft Vio, Vioo ft Keson 4МНН9 100 ft ft Yo, Yioo ft Keson 6XGR9 
165 ft in/ Vs in Keson 4MHH8 200 ft ft Vio, Vioo ft Keson 6XGT1 
200 ft ft Vio, Ио ft Keson 4MHH3 200 ft in Vein Westward _ TMKU3 
200 ft in/ Vs in Keson 3LJN2 300 ft ft Vio, Vioo ft Keson 6XGT3 
200 ft in/ Yin Keson 4MHH5 Steel Closed Reel, % in Blade 
300 ft ft Vio, Vioo ft Keson 3LJP4 50 ft in/ Vs in Westward — 1MKT7 
300 ft in ¥ in Keson SLING 50 ft in Y in Keson 6XGP8 
30m mm 2mm Keson 3LJW9 100 ft in/ Vs in Westward — 1MKT8 
50m mm 2mm Keson 3LJXi Steel Closed Reel, Speed Rewind 36 in Blade 
Fiberglass Open Reel, Double-Sided 12 in Blade 50 ft ft Vio, Улоо ft Keson 6XGR3 
50 ft in/ Yin and Yio, Vico ft Keson 3LJR2 50 ft in Ye in Westward 1МКТ9 
100 ft in Ув in and Yio, Vico ft Keson 3LJR3 50 ft in Ye in Keson 6XGP6 
200 ft in У in and Vio, Ио ft Keson 3LJR4 50 ft in Ys in Keson 6XGR2 
200 ft in/ Ys in and Vio, Vio ft Keson 4MHH6 100 ft ft Уо, Vico ft Keson 6XGR6 
300 ft іп/ Vio ft, Yoo ft Westward 4ҮР87 100 ft in Ys in Keson 6XGP9 
300 ft in У in and Йо, Vioo ft Keson 3LJR5 100 ft in/ Ys in Keson 6XGR1 
15 m, 50 ft ft/mm/cm/m Мо, Yoo ft, 2 mm, cm, m Keson 3LJU4 100 ft іп/ Ys in Keson 6XGR5 
15 m, 50 ft in/f/mm іп, 2 mm Keson 3LJT3 15 m, 50 ft in/ft/mm Yin, 2 mm Keson 6XGR4 
30 m, 100 ft ft/mm/cm/m Мо, Yoo ft, 2 mm, cm, m Keson 3LJU5 30 m, 100 ft in/ft/mm Win, 2 mm Keson 6XGP7 
50 m, 165 ft in/ft/mm іп, 2 mm Keson 4MHH7 Steel Closed Reel, Double-Sided % in Blade 
60 m, 200 ft ft/mm/cm/m Мо, Vico ft, 2 mm, cm, m Keson 6XGT4 30 m, 100 ft in/ft/mm Yin, 2mm Keson 6XGRO 
90 m, 300 ft ft/mm/cm/m Vio, Yoo ft, 2 mm, cm, m Keson 3LJU6 Steel Closed Reel, Double-Sided Speed Rewind % in Blade 
90 m, 300 ft in/f/mm іп, 2 mm Keson 3LJT6 30 m, 100 ft in/ft/mm іп, 2 mm Keson 6XGR7 
50m mm 2 mm, 5 mm Keson 4MHH2 Steel Open Reel, Speed Rewind % in Blade 
Fiberglass Open Reel, Double-Sided Speed Rewind 7 in Blade 100 ft in/ft ¥ in Keson 6XGR8 
200 ft in/ft Ye in and Yio, Yoo ft Westward 1МКТ5 200 ft in/ft Ys in Keson 6XGTO 
200 ft in/ft Ув in and Yio, Vico ft Keson 6XGT8 300 ft in/ft Ys in Keson 6XGT2 
300 ft in/ft Y in and Йо, ioo ft Keson 6XGUO 
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HAND TOOLS 
Measuring/Marking Wheels 


Description 
Measuring/Marking Wheels 
RR Series, Spoked Wheel 
w/Applicator, Poly 
Measuring Wheels 


MP Series, Solid Wheel, Metal Frame 
MP Series, Solid Wheel, Metal Frame 


MP Series, Spoked 

Wheel, Metal Frame 

MP Series, Spoked 

Wheel, Metal Frame 

RR Series, Dual Wheel, Solid 
RR Series, Spike Wheel, Poly 
RR Series, Spoked 

Wheel, Metal Resin 

R Series, Spoked Wheel, Poly 
R Series, Spoked Wheel, Poly 
R Series, Spoked Wheel, Poly 
RT Series, Spoked, Handle 
Brake and Reset 

RRT Series, Spoked Wheel, 
Handle Brake and Reset 

Spoked Whee 

32 Professional Series, Orange 

32 Professional Series Disk Wheel 
32 Professional Series w/Stand 

RT Series Dual, Units in 10ths 

RT Series Dual, Units in Inches 

RT Series Single 

RT Series Single 


оо 


Spoked Wheel, Silver/Yellow 
Dual Wheel 

Spoked Whee 

Spoked Wheel, Folding w/Stand 
Spoked Wheel, w/Carrying Case 
Spoked Wheel w/Carrying Case 
Spoked Wheel w/Stand 

Spoked Wheel w/Stand, Adds 
and Subtracts, w/Carrying Case 
Spoked Wheel w/Stand, Foldable 
Spoked Wheel w/Stand, 
w/Carrying Case 

Spoked Wheel w/Stand, 
w/Carrying Case 


Measuring Wheels, Metric 

MP Series, Spoked 

Wheel, Metal Frame 

RR Series, Spoked Wheel, Poly 
Mechanical Measuring Wheels 
Rolatape 400 Series 
Replacement Counters 
Replacement Counter for Keson 
MP Series Wheels, 99,999 ft. 


Electronic Measuring Wheels 


Description 
Electronic, Professional Series, 
Spoked Wheel, Metal Frame 


Electronic Spoked Wheel, ABS Frame 


Folding Wood Rules 


All rules have abrasive-resistant epoxy finish and feature brass end caps, strike 


plates, and riveted lock joints. 


L 
Description (in.) 
Engineers Rule 72in 
72 in 
Folding Rule £2 n 

78 % in Ce 

Two Way Reading А 
Folding Rule Тіп 

Modular Mason ; 
Folding Rule (210 
Brick Mason СЩ 
Folding Rule 72 in 
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CARRYING 
CASES 
Wheel Measuring Measuring — Handle Item Item 
Circumference Range Units Extended L Brand No. No. 
1ft 9999.9 ft. ft, in 38 in Keson | 4MHJ1 - 
Aft 99,999 ft. 10115, ft 42 in Keson | 2UJZ3 | 2UJZ5 2UJZ2 
23 Ўв in 99,999 ft. ft 42 in Keson | 2UJY8 | 21LP38 
Aft 99,999 ft. ft 42 in Keson | 2UJZ2 | 2UJZ5 
35'Vein 99,999 ft. ft 42 in Keson | 2UJZ1 | 2UJZ5 
ift 9999.9 ft. ft, in 38 in Keson | 2UJY5 | 20076 U 
4% 100004. 1015,8 42 in Keson | 8CEK8 — 
39'/&in 9999.94. ft, in 3834 in Keson | 2UJY7 | 21LP38 
0.305 m 9999.9m ft, in, m 38 in Keson | 4LGJ2 | 21LP38 
ift 9999.9 ft. ft, in 38 in Keson | 2UJY4 | 2UJZ6 
39'/&in | 99999ft ft, in 3894 in Keson | 2UJY6 | 2UJZ5 
18 27 in 10,000 ft. ft, in 38 in Keson | 6XGU2 | 2UJZ6 
39 1 in 10,000 ft. ft, in 39 in Keson | 6XGU3 | 2UJZ5 c 
ift 9999.11 ft. — 10ths, ft 38 in Keson | 8RL45 — TAPE . 
33'9uin 100,000 ft. ft 40⁄4in Rolatape | 34F785 | — err rrt 0 "о TAPE WESTWARD 
48 100,000 ft. 4594in Rolatape | 5MG72 | 5MG75 . " 
33:9 in 100,000 ft. ft 40%їп Rolatape | 34F786 | — Mechanical Measuring 
ift 10,000ft/in. 10106 36 У іп Rolatape | 34F782 — . 
ift 10,000 ft/in. ^ in 36 “іп  Rolatape | 34F780 | — and Measuring/ 
1ft 10,000 ft./in. in 36 “іп Rolatape | 34F781 — M rkin Wh I 
35 Түз in 10,000 ft. ft, in 36 in Rolatape | 34RP66 | — 
ЗИН 10,000 ft 42 ^in Rolatape | 446908 | - a g eels 
12 3 іп  9999ft, 11 in. #, іп 42 іп Westward | 21LP37 — Keson RR Series—Easy-to-read magnified 5-digit 
1ft 9999 ft., 11in. ft, in 42 ^ in Westward | 21LP32 — i "aad M 
3539 in 99994. 11in. ft in 39% in Westward | 21LP36 — counter, measuring up to 9999 ft. n without reset 
ift 100,000 ft. t 36 in Westward | 1EJX5 = ting. 3-pc. handle with cam lock adjusts to comfortable 
1 ft 100,000 ft. ft 34%in Westward | 1EJX4 — height. 
18?/» in 9999. 11 in. ft, in 43% in Westward | 211Р40 = | 
3 ft 100,000 ft. t 40%2in Westward | 1EJX6 — Keson MP Series—Have metal frames with a center- 
35ain 99904. 11in. Lin 40'%ein Westward | 21LP34 | — line design for wheel balance. 
1m 100,000m m 44in Westward | 1EJX7 = Keson RRT Series—Feature a gearshaft center- 
m 100,000 ft. t 40'4in Westward | 1EJX8 = aligned geared counter with a handle brake and reset. 
Rolatape 32 Series—All-steel construction provides 
1m 99,999m m 42in Keson | 2UJY9 | 2UJZ5 heavy-duty strength and durability. 
im 999991 (т.п. 384п — Keson | 4LGJ3 21%  Roigtape RT Series—Feature durable aluminum 
4ft 100,000 ft. ft 45% in Rolatape | 44М541 | 5MG75 Wheel and telescoping handle for storage. 
Westward—Made of high-impact polycarbonate 
K ALGJ4 - : 
eun material. 
2UJZ4 
CARRYING 
CASES 
Wheel Measuring Handle Item Item 
Circumference Range Measuring Units Extended L Brand No. No. 
Aft 99,999 ft. 10105, dm, ft, in, m 42 in Keson 2UJZA | 2UJZ5 
39 176 in 9999.99m cm, ft, in, m 38 ^ in Westward | 21LP31 21LP38 
x mo MO et СТА ТТЫ, 
30PC12 


Graduations 
Yo ft Yoo ft, Vie in 
Ye in On Both Sides and Edges 
"Ав in On Both Sides and Edges 
Ye in On English Side, Marked On Both Sides and Both Edges, Millimeter with 


ntimeter and Meter Markings On Metric Side, Reading Left to Right On Both Sides 


Feet, Inches, and “e in On Both Sides and Edges 


^e in On Both Edges, Every Joint Opens On Even Number 


Brick Mason's Scale On Inside, Red Course Counters Numbered 
Consecutively, Vertical Inches to 46 in On Both Edges 
Brick Mason's Scale On Inside, Red Course Counters Numbered 
Consecutively, Vertical Inches to 46 in On Both Edges 


MM 30PC18 


Item 

Markings No. 
Regular Outside Markings, Graduated Slide, 16 in Stud Centers In Red 30РС12 
Regular Outside Markings, 16 in Stud Centers In Red 30PC13 
Regular Outside Markings, Graduated Slide, 16 in Stud Centers In Red 30Р014 
Regular Outside Markings, Read Left to Right, 16 in Stud Centers In Red 30PC15 
Embedded Markings, Flat Inside Lie Close to The Work, Read 30PC11 

Left to Right or Right to Left, 16 in Stud Centers In Red 
Economy/Engineered/Roman Brick, Facing 30PC16 
Tile, 6 Scales In A 16 in Module 

Regular Outside Markings, Numbered Consecutively 30PC17 
Regular Outside Markings, Numbered Consecutively 30PC18 
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417D 
LASER DISTANCE 
METER 


55EP60 


45JL17 


Laser Distance Meters 


Precise laser technology accurately measures distances to, in, and around all 
types of surfaces, equipment, and structures by transmitting and receiving laser 
reflection. Ideal for when greater accuracy is required for quick measurements. 
For indoor and outdoor use. 


Bosch—Meters provide fast, easy, accurate measurements with a full range of 
features including; real-time distance, area, volume, indirect lengths and angles. 
Select models offer Bluetooth connectivity. 


Milwaukee—Designed to provide the easiest measurements from all orienta- 
tions. Screens offer maximum visibility in low light conditions. Impact-resistant 
overmold provides protection from tough jobsite conditions. Side-shot button 

allows an easier, more ergonomic experience when measuring in all directions. 


4v: 
35110" + 
804": 


489K11 


40EV37 


21EK16 


BOSCH 


489K09 includes memory storage for 3 reading. 489K10 and 489K11 include 
memory storage for 30 readings. 


Leica DISTO—With ranges of up to 650 ft. and better than +146" accuracy, per 
ISO standards, these units can be used in all areas of construction and MRO. All 
are ruggedly built and designed for site conditions. Multiple units incorporate 
view screens for outdoor use, and tilt sensors to help acquire additional calcula- 
tions in hard-to-reach areas. 


Geosystems 


Leica Accessories—Target plates are made of gray plastic with reflective 
coatings to increase the effective range of the meter on nonreflective surfaces. 


Maximum 
Measuring Battery Mfr. Item 
Distance Accuracy Type Distance Meter Functions Includes Brand Model No. 
Laser Distance Meters Н 
65 ft +1/8 in (2) AAA Distance (2) AAA Batteries Bosch Blaze GLM 20 49Ү793 
+1/8 in AAA Distance = Milwaukee 48-22-9801 489K09 
130 ft +0.08 in (2) AAA Area, Distance (2) AAA Batteries Fluke FLUKE 417D 55EP60 
150 ft +1/16 in AAA Distance = Milwaukee 48-22-9802 489K10 
164 ft +1/16 in (2) AA Alkaline Distance, Indirect Measuring, Square Footage, Volume (5) Target Cards, Hand Strap, Pouch Bosch GLM165-40 450W76 
А Addition and Subtraction, Area, Distance, 
165 ft x1/16 in (2) AAA Inclinometer, Indirect Measure, Volume Nylon роцат | Bosch Blaze GLM 50C 45JL17 
200ft +1/16іп (2) ААА Area, Distance (2) ERE ud n Leica Disto Е71001 31XM64 
330 ft x1/16 in (2) AAA Continuous Measurement, Distance, Min/Max Measuring Batteries, Belt Pouch, Lanyard Leica Disto D2 49LX72 
x1/16 in AAA Distance = Milwaukee 48-22-9803 489K11 
А Rechargeable ; Battery Charger, Hand Strap, 
400 ft x1/16 in Lithium-lon Area, Distance, Volume Micro USB Cable, Pouch Bosch GLM 400 CL 488280 
А Area, Distance, Indirect Measure, Trapezoid, А ina Di 
660 ft x1/16 in (2) AA Triangles, Volume, Widths From A Safe Location Batteries, Lanyard, Nylon Holster Leica Disto Е75001 21ЕК16 
i Rechargeable Area, Create dxf Files to Load into CAD, Distance, Measure in Hand Loop, Holster, Smart Base ina Di 
1,000 ft 21/16 in Lithium-lon Picture, Remote Measure Through P2P Function, Volume Extension, USB Cable, USB Charger Leica Disto 5910 40EV37 
Item 
Description Characteristics Brand No. 
Leica Accessories 
Corner Target Plate Self Adhesive, 2 76 x З іп, Can Be Connected For Outside Corner Measurements Leica Disto 1UDN8 
Large Target Plate 8%X11in Leica Disto 1UDN9 
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468V57 


Rotary Laser Levels 


All kits include batteries, instruction manual, and 
carrying case. 


LEVELING TYPES 


Horizontal or Vertical Leveling: Rotary lasers that 


include vertical leveling can be rotated onto their 
side for vertical alignment and plumb applications. 


No. of 
Leveling Type Beams Мо. of Dots Мо. of Lines Laser Color 
Horizontal 
Exterior 
1 0 1 Red 
Electronic 
Self-Leveling 
1 0 1 Red 
Horizontal, Vertical 
Exterior, Interior 
Automatic 
Self-Leveling А 0 0 Red 
2 1 2 Red 
2 1 2 Red 
Electronic 
Self-Leveling 2 1 2 Red 
2 1 2 Red 
2 1 0 Red 
Manual Leveling 2 1 1 Red 
Pendulum 
Self-Leveling 2 1 1 Ней 
Interior 
Electronic 
Self-Leveling 2 1 2 Green 
Pendulum 
Self-Leveling 2 1 2 Green 


Range w/o 
Detector 


100 fi 


200 fi 


1,000 


200 fi 


200 fi 


200 ft 


200 ft 


200 fi 


200 fi 
200 fi 


400 ft 


400 ft 


Range w/ 
Detector 


2,000 


2,000 


1,000 


2,000 


1,500 


1,500 


1,500 


2,000 


800 
800 


1,200 


1,200 


ft 


ft 


ft 


ft 


ft 


t 


t 


t 


t 


ft 


Electronic and Pendulum Self-Leveling: More 
accurate results than manual lasers, and have an 
out-of-level indicator or alarm. 
Manual-Leveling: External leveling screws and 
level vials are used to manually level the laser. 


Accuracy 


+ Ae in @ 100 ft 


+ Ye in @ 100 ft 


+ Yin @ 100 ft 


+ %6 in @ 100 ft 


+ %6 in @ 100 ft 


+ Yin @ 100 ft 


x Yin @ 100 ft 


x Vie in 100 ft 


x A in @ 100 ft 
+ V in @ 50 ft 


+ Yin @ 100 ft 


x %e in @ 100 ft 


HAND TOOLS 
Rotary Laser Levels 


494R20 


Ө BOSCH 


BEAM COLORS 


Red Laser Beams: Cost effective and ideal for 


indoor use, most visible in low light situations. 


Includes 


13 ft Grade Rod, 6V Battery Charger, Detector 
with Clamp and 9V Battery, Hard-Shell Carrying 
Case, Magnetic Target, NiMH Rechargeable Battery 
Pack, Remote Control, Tinted Glasses, Tripod 
6V Battery Adapter, Detector with 9V Battery and 
Clamp, Hard-Shell Carrying Case, NiMH Rechargeable 
Battery Pack, Remote Control with 9V Battery 


LR10 laser receiver, remote control, aluminum tripod, 
sturdy grade rod, wall mount, two D batteries, three AA 
batteries, laser glasses, target card and hard carrying case 
6.4V Adapter, Alkaline Battery Pack, Batteries, 
Detector with Bracket, Hard-Shell Carrying Case, 
NiMH Battery, Remote Control, Tinted Glasses 
6V Adapter, Alkaline Battery Compartment (Batteries 
Not Included), Detector with Battery, Glasses, 
Hard-Shell Carrying Case, Rechargeable Battery 
Pack, Remote Control with Battery, Target 
9V Battery, Alkaline Battery Compartment (Batteries Not 
Included), Charger, Detector with Clamp, Hard-Shell Carrying 
Case, Multi-Function Mount, NiMH Rechargeable Battery 
Pack, Remote Control With 9V Battery, Target, Tinted Glasses 
Alkaline Batteries, Soft-Sided Carrying Case, Tined Glasses 
Battery Comparent (Batteries not Included), Detector 
with 9V Battery and Clamp, Fine Adjustment Plate, 
Hard-Shell Carrying Ca, Li-ion Battery Adapter, Li-ion 
Rechargeable Battery Pack, Remote Control with (2) 

AA Batteries, Sighting Scope, Vertical Bracket 
(4) AA Alkaline Batteries, Multi-Function Mount, Soft-Sided 
Carrying Case, Tinted Glasses, Wall/Ceiling Mount 
Alkaline Batteries, Detector with Clamp, Hard- 

Shell Carrying Case, Tinted Glasses 


6.4V Battery Adapter, Battery Comparent (Batteries 
not Included), Hard-Shell Carrying Case, NiMH 
Rechargeable Battery Pack, Remote Control with 9V 
Battery, Target, Tinted Glasses, Wall/Ceiling Mount 
6.4V Battery Adapter, Battery Compartment (Batteries 
not Included), Hard-Shell Carrying Case, Magnetic 
Target, NiMH Rechargeable Battery Pack, Remote Control 
with 9V Battery, Tinted Glasses, Wall/Ceiling Mount 
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Brand 


Johnson 


Johnson 


Bosch 


Johnson 


Johnson 


Johnson 


Johnson 


Johnson 


Johnson 


Johnson 


Johnson 


Johnson 


Green Laser Beams: More visible than red beams, 
particularly in brighter light situations. 


Item 
No. 


468V57 


1YRUG 


494R20 


4WMC2 


6XUR2 


25K790 


6XUR4 


235474 


25K787 
1YRU3 


6XUR3 


26649 
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21XK27 


© BOSCH DEWALT | 


Line and Dot Lasers 


- opu 


2: JOHNSON 


61KL71 Self-Leveling and Line and Dot Lasers offer fast setup 
. oe. 31CN23 апа feature out-of-level indicators. 
Laser Мо. of Range w/ Range w/o Item 
Item Color Beams Leveling Type Detector Detector Accuracy Includes Brand No. 
Bottom, Front, Left, Right, Top А 
Dot Laser Green 5 Self-Leveling — 125 ft E ШЕШ (2) AA Batteries, Hard Carry Case, Integrated Multi-Purpose Mount Bosch 61KL72 
Bottom, Front, Top 
Dot Laser Green 3 Self-Leveling = 125 ft +1/8 in @ 30 ft (2) AA Batteries, Hard Carry Case, Integrated Multi-Purpose Mount Bosch — 61KL71 
Horizontal 
Flooring Laser Red 2 Manual Leveling — 65 fl +1/16 in @ 20 ft (3) АА Alkaline Batteries, Floor Target, Soft-Sided Carrying Case Johnson 21XK27 
9 бгееп 2 Manual Leveling — 150 ft +1/16 in @ 20ft (3) АА Alkaline Batteries, Floor Target, Soft-Sided Carrying Case Johnson 21ХК28 
ЕДІҢ Red 5 Electronic Self-Leveling 165 100 ft x1/8 in @ 30 ft (4) AA Batteries, Kit Box DeWal 31CN25 
Шай ред 5 Electronic Self-Leveling 165 ft 100ft — si/8inQ30ft (3) AA Batteries DeWalt 316160 
Horizontal, Vertical 
Alignment 7 ; ; BM1 Positioning Device, Hard Case, Heavy 
Laser Red 3 Self-Leveling 300 ft 200 ft x3/32 in @ 30 ft Duty Pouch, Laser Target Plate Bosch 450W78 
Cross Line 
and Plumb Red 2 Electronic Self-Leveling 165 ft 50 ft +1/8 in 9 30 (3) AA Batteries DeWal 31CL61 
Laser 
Red 2 Self-Leveling 30 ft 30 ft x5/16 in @ 30 ft (2) AA Batteries, Flexible Mounting Device Bosch 492231 
4 ; А 2) AA Alkaline Batteries, Hard-Shell Carrying Case, 
Green 2 Self-Leveling 30 ft 30 ft x3/16 in @ 30 ft agnetic Target, Mounting Bracket, Tinted Glasses Johnson 468/65 
C Li Red 2 Self-Leveling 50 ft 50 ft +1/8 in @ 33 (3) AA Batteries, Belt Pouch, Laser Target, Positioning Device Bosch 497234 
Шыны Green 2 Automatic Self-Leveling 1008 65 ft +1/8 in @ 30 Blow Mold Case, Bracket DeWalt 410010 
Red 3 Electronic Self-Leveling 165 ft 50 ft +1/8 in @ 30 (3) AA Batteries, Ceiling Mount, Kit Box DeWal 31CN24 
Red 2 Electronic Self-Leveling 165 ft 50 f +1/8 in @ 30 (3) AA Batteries, Kit Box DeWalt — 31CN23 
Green 3 Automatic Self-Leveling 165 ft 100 ft +1/8 in @ 30 12V Battery, Blow Mold Case, Charger, Extended Ceiling Bracket DeWal 49XH80 
Red 2 Pendulum Self-Leveling = 150 ft +1/8 in @ 35 (3) AA Alkaline Batteries, Magnetic Base, Soft-Sided Pouch Johnson 21ХК25 
" ; А (2) AA Alkaline Batteries, Hard-Shell Carrying Case, 
Green 3 Self-Leveling 100 ft 100 ft +1/8 in @ 30 Magnetic Target, Mounting Bracket, Tinted Glasses Johnson  468V66 
Dot Laser T А = i Magnetic Base, Magnetic Target, Mounting Strap, Multi- 
Red 5 Pendulum Self-Leveling 200 ft +1/8 in 9 50 Mount, Soft-Sided Carrying Case, Tinted Glasses Johnson 1YRV2 
Green 3 Automatic Self-Leveling — 100 +1/8 in @ 30 Blow Mold Case, Bracket DeWal 410D07 
4 А i 12V Lithium-lon 2.0 Ah Battery, Alkaline Battery Adapter, BM1 
Line Laser Green 3 Self-Leveling 300 ft 200 13/32 іп @ 30 Positioning Device, Charger, Hard Case, Pouch, Target Plate Bosch 4500/80 
Red 3 Self-Leveling 300 ft 200 x3/32 in @ 30 BM1 Positioning Device, Hard Case, Pouch, Target Plate Bosch — 450W79 
Rotary/ (1) DK10 Ceiling Clip, (1) GLL100-40G Green- 
Straight Green 1 Self-Leveling 100 ft 100 +1/8 in @ 30 Beam Self-Leveling Cross-Line Laser, (1) Hard Carry Bosch — 61DA41 
Line Laser Case, (1) LB10 L-Bracket, (4) AA Batteries 


Sheave, Industrial, Mining ——T- 
and Pipe Alignment Lasers 


Industrial Alignment—Lasers are used to assist Pipe Laser—Waterpoof laser with easy grade 
with installing and aligning heavy equipment, convey- input. 


ors, and paint lines. Sheave Alignment—Use 3 precision-ground 


Mining Lasers—MSHA (Mining Safety and Health magnetic targets and 1 precision line laser to 


2c@gg Administration) approved. assist with belt and sheave installation. 
Beam Range w/o Item 
Item For Use With Includes Color X Detector Accuracy No. 
Industrial Alignment 
110V AC Adapter Green 250 fi +1/8 in & 100 ft 5TCW3 
Alignment Laser 110V AC Adapter Red 150 ft +1/8 in @ 100 ft 5TCW1 
4-24V DC Connector Red 150f +1/8 in @ 100 ft 5TCW2 
A — Mounting Bracket Green 150 +1/16 in @ 10 ft 5TCW8 
Cross Line Laser Mounting Bracket Red 100 xi/i6inG 10ft S5TCW7 
Laser Level 2 AA Alkaline Batteries Green 250 +/-1/16 in @ 100 Ft 5TCXO 
(2) CR123A Lithium Batteries Red 150 +/-1/16 in @ 100 Ft 5TCW9 
Dot Laser Mounting Bracket Nos. 5TCW1, 5TCW2, = = = = 5TCW6 
Dot Laser Aperture Pack 5TCW3 Alignment — — — — 5TCW4 
Fan Angle Generator Lens Dot Lasers = = = = 5TCW5 
Mining Lasers 
(2) D Alkaline Batteries, Adjustable Spad Hanging Tabs Green 3,000 ft +1/8 in @ 100 ft 23J481 
Alignment Laser _ (5) AA Alkaline Batteries, Adjustable Spad Hanging Tabs Red 2,000 ft +1/8 in @ 100 ft 234480 
(2) AAA Alkaline Batteries, Adjustable Spad Hanging Tabs Green 1,500 ft +1/8 in @ 100 ft 234483 
(2) AAA Alkaline Batteries, Adjustable Spad Hanging Tabs Red 500 +1/8 in @ 100 ft 234482 
Pipe Lasers 
Pipe Laser ES (2) Targets, (5) Leg Sets, Alkaline Battery Pack, Charger, Hard Red 800 41/16 in @ 100 ft 5TCX2 


Shell Carrying Case, NiMH Battery Pack, Remote Control 
Pipe Laser Trivet Stand Pipe Lasers Soft-Sided Carrying Case — — — 234476 
Sheave Alignment а - - 
Magnetic Sheave Alignment Laser m Hard-Shell Carrying Case, Three Magnetic Targets Green 150 z1/16 in @ 10 ft 5TCWO 


(3) Targets, Batteries, Hard Shell Carrying Case Red 100 +1/16 in @ 10 ft 2C6J8 


Theodolite Sica 


Reflectorless and/or prism measurement capabilities. Data storage via USB memory stick. 


Working Item 
Magnification Field of View Range Accuracy - Includes No. 
20x rasot soot gamn Baley foo Ki Battery Charger © 3VUM 
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іштен | DEWALT 


Optical Levels and Transit Levels 


= For additional laser and optical laser level 
accessories, see Grainger.com® 


OPTICAL LEVELS 


DeWalt Auto Level—Magnetically dampened compensator 
for optimum range and accuracy. Heavy-duty leveling base 
is fast and easy to set up and level. 360° horizontal circle for 
precise measuring of horizontal angles. 


DeWalt Builder's Level—Protected leveling vial for jobsite 
durability. Heavy-duty leveling base is fast and easy to set up 
and level. 360° horizontal circle with vernier scale for precise 
measuring of horizontal angles. 


Johnson Automatic Levels—Wire-hung compensator with 
reinforced housing has a large aperture for crisp images. 
Durable scope and bubble vial. Horizontal circle with easy-to- 
read black-on-white graduations. Large, stable base. 


Johnson Builder's Levels—Has a horizontal circle gradu- 
ated to single degrees and lens with protective sun shade. 
Horizontal tangent screw for precise movement control. 
Top-mounted leveling vial with large, easy-to-turn leveling 
screws. Suitable for light construction work. 


TRANSIT LEVELS 


DeWalt Transit Level—tTransit capability allows user to 
determine vertical angles. 360° horizontal circle with vernier 
scale for precise measuring of horizontal angles. Protected 
leveling vial for jobsite durability. Heavy-duty leveling base is 
fast and easy to set up and level. 


Johnson Builder's Transit Levels—Graduated circle reads 
to single degree and to /4-degree by vernier. Vernier arc 
reads 0° to 45°. Clamp and tangent screws for positive level- 
ing action when used as a level. 


25K798 


Item 
Item Magnification | Working Range Accuracy Includes Brand No. 
Optical Levels 
Automatic Level 30x 400 ft +/-1/16 in @ 200 ft Hard Shell Carrying Case Johnson 62ТМ6 
Automatic Level 32x 450 ft +/-1/16 in @ 200 ft Hard Shell Carrying Case Johnson 6ZTNS 
Automatic Level Kit 26x 300 ft +/-1/32 in @ 100 ft Case, 8 Foot Aluminum Grade Rod And Tripod DeWalt 4ЕВ82 
Automatic Level Kit 30x 400 ft +/-1/16 in @ 200 ft Tripod, Grade Rod, Carrying Case Johnson 25K797 
Automatic Level Kit 32x 450 ft +/-1/16 in & 200 ft Tripod, Grade Rod, Carrying Case Johnson 25К798 
Builders Level Kit 20x 200 ft +/-1/4 in @ 100 ft Hard Carrying Case, Plumb Bob, % in Heavy Duty Tripod, 8ft Aluminum Grade Rod DeWalt 4ЕВ83 
Builders Level Kit 22x 200 ft +/-3/16 in @ 100 ft Tripod, Grade Rod, Carrying Case Johnson 25K794 
Transits 
Builders Transit Level 22x 200 ft +/-3/16 in @ 100 ft Hard Shell Carrying Case Johnson 26605 
Builders Transit Level Kit 22x 200 ft +/-3/16 in @ 100 ft Tripod, 13 ft Grade Rod, Carrying Case Johnson 25K795 
Transit Level Kit 20x 200 ft +/-1/4 in @ 100 ft Hard Carrying Case, Plumb Bob, % in Heavy Duty Tripod, 8ft Aluminum Grade Rod DeWalt 4ЕВ84 
Item 
Description Includes No. . 
Deere and Targets T JOHNSO ^ 
reen Beam Rotary Laser Detector 49ЕТ12 
Cr Clamp and Battery 
Red Beam Two-Sided Laser Detector, Rotan 3RXD4 - 
Red Beam Laser Detector Kit : Clamp, Battery, Target Glasses 3RXD5 Laser Level Accessories 
Red Beam Laser Detector, Grade Rod or Machine Mountable 240° Clamp, Batter 4WMCA 
Magnets, Clamps. table, 
Red Beam Laser Detector, Machine Mountable w/Magnets and Clamps Charger, Rechargeable Batteries, АММС6 
Hard Shell Carrying Case 
Remote Display for No. 4WMC6 Cable 4WMC7 
Line Generator Laser Detector Clamp and Battery 3RXD9 
Red Beam Rotary Laser Detector Clamp and Batteries 3RXD6 
Green Beam Kit Glasses, Target 1YRR8 
Magnetic Floor Target, Red un TYRT8 
Enhancement Glasses, Red TYRV4 
acim Laser Pol TYRT2 
nterior Laser Pole ; 
Wall and Ceiling Carrying Bag ТҮВТЗ 
Telescoping Leveling Rods, Aluminum w/Silver Anodized Finish on Front and Hi-Visibility Yellow on Back 
Rectangular, 8 ft 6ZTL6 
Rectangular, 13 ft — TYRT4 
Rectangular, 16 ft 1YRT5 


Telescoping Leveling Rods, Fiberglass 


Rectangular, 16 ft Р 6ZTL5 

Rectangular, 25 ft Carrying Case 67114 

Tripods, Aluminum Е a І 

Universal Tripod Kit Grade Rod 13 ft, Tripod 37 to 59 in alustana mum роб апі 4YRR6 "EX 
Tripod, Adjustable from 23 to 65 in рой Паре vowel 1YRVS 

Tripod, Adjustable from 41 74 to 67 in 1YRT7 

Tripod, Adjustable from 48 to 60 in Carrying Strap 6ZTL7 

Tripod, Adjustable from 49 75 to 118 Y in TYRT6 
Tripods, Fiberglass 

Tripod, Adjustable from 48 to 66 in = 67118 
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No. of 
Total No. Plumb No. of Item 
Box Beam w/Hand Description of Vials Vials — Level Vials Brand No. 
Holes, Magnetic Aluminum Levels 
4MRV5 24 inL 
Big J |-Beam Level, Nonmagnetic 3 2 1 Johnson 48PG02 
Box Beam, Magnetic 3 2 1 Westward 4MRW6 
Box Beam w/Hand Holes, Magnetic 3 2 1 Westward 4MRV5 
Box Level, 4 Magnets, Yellow 3 2 1 Johnson 48FX38 
E Box Level, Nonmagnetic, Silver 3 2 1 Johnson 48FX48 
I-Beam Magnetic Box Level, Nonmagnetic, Yellow 3 2 1 Johnson 48FX34 
6A508 Concrete Screed Level, Nonmagnetic 3 0 3 Milwaukee 483F43 
І-Веат 3 1 1 Westward 4MRW5 
І-Вват, Magnetic 3 2 1 Johnson 64508 
І-Веат, Magnetic 3 2 1 Westward 4MRW1 
|-Beam, Top Reading 3 2 1 Johnson 6X992 
І-Веат, Top Reading 4 1 2 Westwart 4MRV7 
І-Веат Level, V Groove, Blue/Black 3 2 1 Westwart 322057 
I-Beam Magnetic RR MU TE 3 2 1 Westward 327164 
4MRW1 І-Веат Level, V Groove, Shock Resistant, 3 2 1 Westwari 327065 
with Magnet, Blue/Black/White 
Mond em with 3 2 1 Westward ^ 327058 
Magnetic Level 3 1 1 Johnson 49ET13 
h 48 ink 
Box Beam p d Big J l-Beam Level, Nonmagnetic 4 2 2 Johnson 48PG03 
Big J Magnetic 4 2 2 Johnson 49ET14 
Box Beam, Magnetic 3 2 1 Westward AMRV4 
: Box Beam w/End Caps, Magnetic 3 2 1 Westward AMRV6 
=: o H guke! Box Level, 8 Magnets, Yellow 3 2 1 Johnson 48FX39 
Jounson Mine Box Level, Nonmagnetic, Silver 3 2 1 Johnson 48ҒХ49 
Box Level, Nonmagnetic, Yellow 3 1 1 Johnson 48FX35 
Concrete Screed Level, Nonmagnetic 3 0 3 Milwaukee 483F44 
Levels -Beam 3 2 1 Westward 4MRV8 
: : В . -Beam, Magnetic 3 2 1 Johnson 6A509 
Box Beam—Extruded aluminum Від J I-Beam—Oversized alumi- -Beam, Magnetic 3 2 1 Westward — 4MRW2 
box beam profile. Solid acrylic num frames, and oversized acrylic веат] op Reading 3 d l senson, 2036 
Я я Я Я " Я | -beam Level, roove estwart 
b MS rean 1! Es barrel vials with green vial fluid. -Beam Level, V Groove, Shock Resistant 3 2 1 Westward 32ZU66 
E С E erized Shock protecting Big J I-Beam, Magnetic m T d 3 2 1 Westward 327067 
ps. Magnetic edge holds level securely — 1-Beam Level, V Groove with 8 Magnets 3 2 1 Westward __ 32ZU60 
Box Beam, Magnetic—Extruded to ferrous surfaces. Rubberized, D cu w/End Caps, Magnetic 3 2 1 Westward _ AMRVS 
aluminum box beam profile. Strong antishock, antislip end caps Big J I-Beam Level, Nonmagnetic 5 3 2 Johnson 48Р604 
holding rare earth magnets. Solid protect frame. Box Level, Nonmagnetic 3 2 1 Johnson 48FX36 
ic vi j i i Concrete Screed Level, Nonmagnetic 3 0 3 Milwaukee 483F45 
2 шы Bamboo Hardwood Levels— -Beam, Magnetic : 3 2 1 Westward 4МВМ/4 
сара p 9 Easy-to-clean laminated bamboo Бе TED Lighe 3 2 1 Westward | 327061 
i frames have excellent tensile -Beam Level, Nonmagnetic, V Groove, x 2 Р Westward 327068 
І-Веат, Top-Reading— strength and durability. Won't Shock Resistant Я SE e -— 
Aluminum frame with green absorb moisture, and resist heat with 12 Magnets Blue/Black/White ^ 3 2 1 Westward | 327069 
acrylic vials. Top-read window and апа extreme cold without crackin -Beam Level, V Groove with 12 
ү р А e Magnets Blue/Black, LED Light 3 2 1 Westward 322062 
protective end caps. or warping. Feature 6 acrylic vials, тетт 
I-Beam, Magnetic—All models shock-resistant rubberized end Box Level, Magnetic 3 2 2 Johnson 48FX40 
h s caps, and metal binding frame. -Beam, Magnetic 5 3 2 Johnson 64510 
ave a full-length, strong holding Bamboo Hardwood Levels 
magnetic strip. Plastic Levels—Structo-Cast Bamboo Level, 24 in L 6 4 2 Johnson 6XUR6 
plastic frame is nonconductive eboo Level 48 п. 6 Б 2 Johnson ун; 
and will not scratch fine wood or Non-Conductive, 24 in L 3 1 2 Johnson 234463 
painted surfaces. Non-Conductive, 48 in L 3 1 3 Johnson 234465 


JOHNSON 
14 


000 


Juunsun«-: $ STABILA 


Laser and Electronic Levels 


21XK41 


Include batteries, carrying case, and Digital Electronic Levels/Inclinometers— m L Item 
instruction manual. 1TLH7 has large LCD that simultaneously 20008 Td (ft) Accuracy (in. Brand — No. 
Laser Torpedo Levels—Levels һауе 91921875 level and angle. Beep sound signals Magnetic 0 to 90 +18@50їїп 7% Johnson  1YRRS 
А ; qus plumb and level. Feature automatic digit inver- ^ Magnetic 0 to 90 41/8 @ 50 ft in 9% Johnson 1ҮВТІ 
aluminum frames with acrylic vials ion. hold functi tic b 14-20" 3-Beam 5 
and rare earth magnets. 1YRR9 has a Sion, hold Tunction, magnetic base, /4- Digital Electronic Levels/Inclinometers 
rotating swivel head with laser beam UIPOd thread, low-battery warning, and " 0.1°for O°and 
0. А ^ automatic shutoff. Angle displays in degrees; Digital Level 0 to 90 90 ‚ All Other 6% Johnson 21XK41 
that projects a point, or a vertical or inclination displays in dearees or percent Angles: 0.2 
horizontal line. Reads plumb, level, БІ а am $ d laser En i P keva, 0 to 90 +0.1° 23 Johnson  1TLH7 
45°, and cross check. 1YRT1 project: Р Қ " 
9°, and cross check. TYRTT projects Magnetic base. 1TLH8 and 1ТІНб provide 4 “б 0090 +01 6 Johnson ТБ 
3 соййпйоцв beams reading рото. x 90° readings of level, and tilt in degrees or Laser Level/ 
level, and 90°. Includes a leveling base. cont slope with audible alert. 1TLH8 hasa _!nelinometer idis id LM LL E 
p pe | А k Digital Level = HAG in 48 Stabila 21CK33 
laser beam. Display can rotate up to 180°. Digital Level = 0.29 in Stabila 38HV82 
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HAND TOOLS 
Levels & Angle Finders 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Levels and Vials 
TORPEDO LEVELS 


Glo-View Magnetic Rare Earth 


Glo-View vial enhances readability in dim lighting. 2 V-groove 
working edges and 3 rare earth magnets. High-strength 


6XUU2 
polymer frame. 
e Total No. Item Dia. L Mtr. Item Pkg. 
Description L of Vials Brand No. in. in. Brand Model No. Qty. 
“Torpedo Levels ulls y evels 
Magnetic, Aluminum Тіп 3 Milwaukee 522W33 Қ === ohnson 
Magnetic, Aluminum 9in 3 Westward 4MRX2 — 059 — Johso  $SM053 6XUT2 10 
соон wein ы ШЫ 492022 — on — — > — — Johnson ММ — — BXUTS — —10 —— 
. Magnetic, Summam, Bubble, Anodized gin 3 Westward 327063 — 0737 ~~~ Johnson 5М055 6XUT4 10 
Magnetic Strip, Aluminum, i 1.18 — ohnson SM100 6XUT8 10 
Glow Illumination Sin 3 Westward AMANS 1.18 — ohnson 100 2H366 1 
Magnetic Strip, Aluminum, Top Read 9in 3 Westward 4MRX1 ^ 1181 - Johnson SM056 6XUT5 10 
Magnetic w/Molded Frame 9in 3 Johnson 23J462 | 1575 ЈЬћпѕоп SM057 6XUT6 10 
Magnetic Rare Earth, Aluminum 6in 4 Johnson 21XK11 In-Mounting Base Level Vials 
Magnetic Rare Earth, Aluminum 6 “іп 4 Westward 4MRX9 = 22450 Johnson SM250 6XUU1 10 
Magnetic Rare Earth, Aluminum 9in 4 Westward 4MRX8 — 2.63 Johnson M252 6XUU0 10 
Magnetic Rare Earth, Aluminum 9in 4 Johnson 21XK12 “Barrel Level Vials 0:02 © 
Die-Cast Aluminum, Magnetic 10 in 3 Milwaukee 52ZW34 ~ 0.37 | 1.246 ohnson SM904 6XUU4 25 
Glo-View Magnetic Rare Earth 9in 3* Johnson 1TDY8 | 0373 1373 Johnson SM905 6XUU3 25 
Strip Magnet Edge, Top Read Yin КЫ Johnson 1TDZ1 |^ 0331 | 154 ohnson SM901 6XUU2 25 
І-Веат Level w/Ruled Edge, Aluminum 24 in 3* Johnson 23J464 — 0.3731 1544 Johnson SM906 6XUU6 25 
І-Веат Level w/Ruled Edge, Aluminum 48 in 3* Johnson 23J466 | 0373 | 0.962 ohnson 5М920 6XUU5 25 
Specialty Levels 0.5 1.375 johnson SM907 6XUU7 25 
ross Check Level 2.25 in 2 Johnson 66225 705 175 ohnson SM909 6XUU9 25 
Cross Check Level, Pkg. 10 2.25 in 2 Johnson 6XUT9 “Curved Level Viais = O O 
Line Level, Aluminum 3in 1 Johnson 64512 E : ohnson 
Pocket Level w/Magnetic Tip 5in 1 Johnson 2H394 
* Third vial is 45° vial. 
GREENLEE 
mom I = . 
Electrician's Mini-Magnet Levels 
Total No. No. of 
Description L of Vials Plumb Vials 
Mini-Magnet Torpedo Level 5 in 4 1 
Magnetic Torpedo Level 8 іп 4 1 


WESTWARD Starrett 
Angle Finders 


Accurately measure angles with no interruptions from cold, heat, 
or magnetic fields. Select models feature magnetic bases and 


V-groove sides, while others feature plumb and level vials. 30PA71 6A511 4MRW3 21XK38 
No. of Mfr. Item No. of Mfr. Item 
Description Lens Dia. Level Vials Brand Model No. Description Characteristics Level Vials Brand Model No. 
whe v» Ope Ғабацив Al Finder, Measure menis, caliente 
P ——— ngle A ; E 
7 e ae е Lin siwar = Magnetic, 3 Button Any Magnetic Surface, LCD 0 Johnson 1886-0200 21ХК36 
ngle Finder ^ in festwart = Display Hold Function 
Пе Finder 3: in Base n еа — — Measurements Secures to Any 
nale Finder 5 in Base in sua = Angle Finder ove Magnetic Surface, LCD Display, 0 Johnson 1886-0300 21XK37 
ngle Finder, 5 in Base in estwar — o ' Hold Function, V-Groove for 
ngle Finder, Mounting on Steel Tubing or Pipe 
Magnetic Base 5 = Starrett AM-2 2ZUY8 PEN Absolute and Reve кк Е i utton, 50 wi» апа ehtiv 
ngle Finder, easurements, isplay, T 
rottactor/Angle Finder sin = restart = Magnetic, V-Groove Hold Function, V-Groove for 1 Johnson 1886-0400 21ХК38 
Pitch and Slope Locator 5 %in = Johnson 750 5LC25 toz Rame М! Mounting on Steel Tubing or Pipe 
Angle Finder, Е 
No. of Mfr. Item Aluminum 10 in L = 1 Johnson 1750-1000 21ХК40 


Description Characteristics Level Vials Brand ^ Model No. "AngeFindej. ZL ас 
mui mI eec RC C E DC DR Aluminum 12 in L = 2 Johnson 1750-1200 21XK39 


0 ange 0 to 360° Range 
қ utton, Relative Angle Finder, = 7 
ӨЛШЕ НИШ ыс Measurements, Secures to Any 0 Johnson 1886-0100 21XK29 Stainless Steel 7 in L 9 Johnson 1888-0700 21XK31 
9 : Magnetic Surface, LCD Displa Angle Finder, 
Angle Finder. utton, Absolute and Relative Stainless Steel = 0 Johnson 1888-1100 21XK32 
ME netic. 2 Button Measurements, Secures to Any 0 Johnson 1886-0000 21XK30 dink 
9 П Magnetic Surface, LCD Display Angle Finder, 
Stainless Steel = 0 Johnson 1888-1900 21XK33 
19inL 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. = 
Measuring & Layout Tools Details on page A1. 


i siga 
| ya 
Large-Capacity Combination 
Chalk Line Reel Square 
4MHF4 4MRX3 
A 
| Contour Gauge 
$ 2H378 
Pivot Square Digital 
2GYA2 Protractor 
21XK42 
Adjustable — 
Trammel к = 1 
3ZH21 
Y CH. . IRWIN. C» : 
(сенел) PETE % HANSON sarin, шшш” [STANLEY Starrett’ WisnwarD 
Item i Item 
Description Brand No. Description Brand No. 
Marking Tools Manual-Reading Miter Protractors 
Y to 1% in Precision Adjustable Trammel, біл L General 32H21 7 in L, Dual Scale 0° to 360° Starrett SUAT6 
Contour Gauge, 6 in Johnson 2H378 Тіп L, 0° to 360° Starrett 2ZUY6 
Precision Pencil Compass, 9 in Diameter General 3ZH45 12 in L, 0° to 360° Starrett 2ZUY7 
Carpenter Pencil, 7 in, Pkg. of 12 Johnson 3A920 Combination Squares 
Pencil/Crayon Sharpener Johnson 1TDZ2 біп, w/Zinc Head, Black in./mm Graduations Johnson 51023 
Lumber Crayon, Red, Pk. 12 C.H. Hanson 2GYC1 6 in, w/Zinc Head, Etched in./mm Graduations Johnson 21XK20 
Lumber Crayon, Yellow, Pk. 12 C.H. Hanson 2GYC2 6 in, w/Zinc Head Westward AMRX3 
Lumber Crayon, Black, Pk. 12 C.H. Hanson 2GYC3 12 in, w/Zinc Head, in. Graduations Johnson 6X996 
Chalk Line Reels and Line 12 in, Stainless Steel w/Zinc Head, in. & mm Graduations Johnson 21XK22 
100 ft Large Capacity Blue Chalk Line Reel, rwin Strait-Line 45TY59 16 in, w/Zinc Head, in./mm Graduations, Steel Blade Johnson 2H392 
8 02 Capacity 6:1 Gear Ratio - 16 in, w/Zinc Head, in./mm Graduations, Stainless Steel Blade Johnson 21XK21 
100 ft Large Capacity Blue Chalk Line Reel, in Strait-Li A5TY60 12 in, w/Die-Cast Handle, Chrome-Plated Blade w/Vial, English STANLEY 6R185 
8 oz Capacity, 3:1 Gear Ratio сипае 12 in, w/Aluminum Head Westward 4MRY1 
100 ft Standard Blue Chalk Line Reel, 3 oz Capacity, 3:1 Gear Ratio Keson 492U64 Carpenter/Rafter/Framing Squares 
100 ft Large Capacity Red Chalk Line Reel, тиіп Strait-Line 45TY61 8 у 12 in Steel Carpenter Square, EZ Read Thermal Bonded Markings Johnson 21XK18 
8 oz Capacity, 3:1 Gear Ratio : кыы 8 y 121п Steel Carpenterfts Square, Permanent Stamped Markings Johnson 1TDY9 
150 ft Large Capacity Chalk Line Reel, 20 oz Capacity rwin Strait-Line  45TY57 8 y 12 in Steel Carpenterfts Square Westward AMRX7 
150 ft Large Capacity Blue Chalk Line Reel, Keson 492U65 16 y 24 in Black Aluminum Rafter Square STANLEY 6R150 
12 oz Capacity, 1:1 Gear Ratio 
pacity, T. - - = 16 y 24 in Black Aluminum Framing Square Johnson 60227 
150 ft Large Capacity Chalk Line Reel, 24 oz. Capacity Keson Giant 4МНҒА 16 y 24 in Steel Framing Square Johnson 21ХК17 
100 ft Large Capacity Chalk Line Reel, 15 oz Capacity Keson Giant 2UJZ7 16 у 24 in Black Aluminum Framing Square Westward AMIRX6 
100 ft Large Capacity Chalk Line Reel, Mach 8 oz Capacity rwin Strait-Line  45TY58 16 y 24 in Aluminum Framing Square Johnson 5W189 
100 ft Large Chalk Line Reel, Mach 8 oz Capacity rwin Strait-Line  45TY56 7 in Aluminum Milled Rafter Angle Square Johnson 64513 
100 ft Replacement Chalk Line for 6XGL1 Keson 6XGL3 7 in Aluminum Rafter Angle Square Westward AMRX4 
110 ft Replacement Chalk Line With Handle for 2UJZ7 Keson 6XGL4 Тіп Aluminum Rafter Square Johnson 21XK19 
140 ft Replacement Chalk Line With Handle for 2UJZ7 Keson 6XGL5 Тіп Quick Square, Buffed STANLEY 38WF34 
150 ft Replacement Chalk Line With Handle for 2UJZ7 Keson 6XGL6 12 in Milled Aluminum Rafter Angle Square Johnson 66228 
Marking Chalk Refills ; e ; 
8 oz, Blue, Temporary rwin Strait-Line 5MD41 ИШЕТҮ КҮШ Layout C.H. Hanson  2GYA2 
8 m 2 TA ушет Keson wae Brass Stair Gauge Set Johnson 2H390 
2 п Drywall Squares 
8 oz, Red, Standard Keson AMHFG 54 in Heavy-Duty Aluminum Square Johnson 5LC30 
8 oz, Red, Waterproof Keson  6ХВІ8 48 in Adjust-A-Square Aluminum T-Square Johnson 6232 
8 oz, Red, Permanent тиіп StraitLine — 3JDJT 48 in Fiyed Head Aluminum T-Square Johnson 6A514 
8 oz, White, Standard Keson AMHF7 477% in Aluminum T-Square Westward 4MRX5 
8 oz, Yellow, Standard Keson AMHF8 24 in Rock Ripper Scoring Square Johnson 5LC32 
8 oz, Black, Standard Keson АМНЕ9 8 in Aluminum Try Square Johnson 21XK15 
8 oz, Black, Waterproof Keson  6XGNO 8 in Bamboo Try Square Johnson 21XK16 
8 oz, Black, Permanent rwin Strait-Line — 3JDJ3 Bevels, Rules, & Straight Edges 
8 oz, Glo-Orange, Standard Keson — —4MHG1 10 in Bamboo Sliding T-Bevel Johnson | 21ХК13 
25 В. Blue, Temporary гип S га ne amnas 10 in Aluminum Sliding T-Bevel Johnson 21XK14 
Dos В ты 6 in Pocket Clip Rule-Std. Joh 2H396 
255 Ib, Fluorescent Orange, High Visibility rwin Strait-Line 5М050 € in Pocket Clip Rule Metric NO Ren — 2H398 
3 Ib, Blue, Concentrated Keson AMHGS 12 in Architectfts Rule, in. Graduations Johnson 21XK23 
3 Ib, Red, Concentrated Keson 4MHG8 12 in Aluminum Rule Johnson 2H404 
3 Ib, Black, Standard Keson 5XGLT 24 in Aluminum Rule Johnson 2H406 
3 Ib, Black, Concentrated _Keson__4MHH1 36 in Aluminum Yardstick Johnson — 2H408 
5 Ib, Black, Permanent twin StraitLine — 3JDJ5 48 in Aluminum Straight Edge Johnson 6233 
5 Ib, Blue, Temporary rwin Strait-Line 30087 60 in Aluminum Straight Edge Johnson 2H412 
5 Ib, Blue, Standard Keson AMHG3 72 in Aluminum Straight Edge Johnson 6C234 
5 10, Blue, Waterproof Keson 6XGN2 96 in Aluminum Straight Edge Johnson 2H415 
Бір, Red, Standard Keson 4MHG2 Full Base Style 
5 Ib, Red, Permanent rwin Strait-Line 3VU86 Digital Depth Gauge Johnson 21XK34 
5 10, Red, Waterproof Keson 6XGN1 Digital Gauges/Calipers/Protractors/Indicators 
2 b wnis, Standard. Keson pons Digital Bore Gauge Johnson 21XK45 
: ] Fractional-Display Digital Calipers without SPC Output 
5 Ib, Black, Standard Keson 4MHG6 Digital Caliper, 0 to 6 in Range, 1 94e in D Jaw Johnson 21XK35 
5 Ib, Black, Waterproof Keson 5XGN3 Digital Gauges/Calipers/Protractors/Indicators 
5 Ib, Glo-Orange, Standard Keson 4MHG7 Digital Protractor, -360° to 360° Johnson 21XK42 
Plumb Bobs қ Digital Indicator, 0.002 mm, 0.0001 in Johnson 21ХК44 
Brass Plated, 8 oz, 8.7 in L. STANLEY 3UE19 Digital Indicator, 0.002 mm, 0.0001 in Johnson 21XK43 
Brass Plated, 8 oz. Johnson 66235 
Brass Plated, 16 oz. Johnson 51621 
Nickel Plated, 5 oz. Johnson 6ZTPO 
Nickel Plated, 8 oz. Johnson 6ZTP1 
Nickel Plated, 12 oz. Johnson 6ZTP2 
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[srANLEY| 
z iCUN ‘STANLEY, FatMax () BOSCH 
Wall Sensors, Scanners, and Stud Finders 


MultiScanner x85 
OneStep—Detects temp. 
changes in water-filled hydronic 
radiant heating. The ultra- 
bright LCD screen, SpotLite 
Pointer, and audio tone indicate 
target location. 


MultiScanner i520 
OneStep—Locates both the 
center and edges of wood or 
metal studs. The ultra-bright 
LCD screen, SpotLite Pointing 
System, and audio tone indicate 
target location. ACT technology 
directs users back if starting 
was over a stud. 


StudSensor Pro LCD— 
Features SpotLite Pointing 
System with LCD indicator 
and audio signal. Also features 
TruCal instant calibration. 


Description 
MultiScanner x85 OneStep 
MultiScanner i520 OneStep 
MultiScanner i520 OneStep 
StudSensor Pro LCD 
StudSensor Pro SL 


MetalliScanner m40 


Stud Finder Plus Stud Finder 
FATMAX Stud Sensor 300 
Stud Sensor 50 

Stud Sensor 200 

GMS 120 Multi-Scanner 
D-Tect 200C Wall Scanner 


StudSensor Pro SL—Stud 
Scan mode locates the edges 
of wood or metal studs up to 
34" (19mm) deep. DeepScan 
mode doubles the scanning 
depth to 1%" (38mm). SpotLite 
Pointing System shines a beam 
of light on the wall to identify 
the target. 


MetalliScanner m40—Locate 
ferrous and nonferrous metal. 
Use Pinpoint Scan to locate 
small metal objects. Use Wide 
Scan to detect metal in walls or 
concrete. 


Stud Finder Plus Stud 
Finder—Locates metal studs 
or nails with indicator magnet. 
Has built-in level vial. 


Scans 


FATMAX Stud Sensor 
300—Designed with auto 
calibration, AC detection for live 
wires up to 2" D, and marking 
channel. OnePass technology 
locates stud centers. Deep scan 
senses metal up to 3" through 
material 


Stud Sensors—24A379 has 
visual indicators and indicates 
edges of stud. 24A378 feature 
AC detection, for live wires up 
to 2" D. |. 244378 features 
OnePass technology locating 
studs, and a marking channel. 


GMS 120 Multi-Scanner— 
Finds magnetic and 
nonmagnetic metals, power 
cables, wood, and plastic pipes. 
Includes 9V battery and hand 
strap. 


Live AC, Water-Filled Heated PEX Pipes, Wood/Metal Studs 


Stud Center, Metal, and Hot Unshielded AC Wiring 


Metal, Studs, Wood 


Stud Edges and Hot Unshielded AC Wiring 


Stud Edges 


Wood, Drywall, Paneling, Tile, Stucco, Plaster, 
Concrete, and Other Non-Metallic Surfaces 


Drywall, Wood, Paneling, and Other Wall Materials 


Copper, Live Wires, Metal, Wood 


Construction Calculators 


All calculators come with batteries, 


slide covers or doors, paperless 
tape, auto shutoff, and user's 
guides. 


MATERIAL ESTIMATORS 

All calculators work in feet-inch- 
fractions, decimals, metric, linear, 
area, volume, and right angle 
solutions. 


Advanced, Desktop, and 
Contractors Calculator with 
Trig—Provides circle, arc, dms, 
blocks, panels, and footings. 


Material Estimating 
Calculator—2W4JE6 estimates 
materials and costs for concrete, 
fences, decks, bricks, tile, floor- 
ing, gravel painting, drywall, and 
paneling. 9XG03 designed for 
metric measurements. Stores 
user-defined materials and sizes 
in the memory. Provides instant 
calculation also for bulk bags, 
BTUS, flooring, and tile. 


Description 
Material Estimators 
Basic Contractors Calculator 
Advanced Contractors Calculator 
Desktop Contractors Calculator 
Contractors Calculator with Trig 
Material Estimating Calculator, Auto 
Shutoff, Memory, Paperless Tape 


Material Estimating Calculator, mm & Imperial 


DIGITAL PLAN MEASURES 
Basic Handheld Plan 


Copper, Empty Plastic Pipes, Live Wires, Metal, Water-Filled Plastic Pipes, Wood 


trigonometry, weight/volume 
conversions, flow rates, and 


HAND TOOLS 
Wall Sensors & Construction Calculators 


1TJT4 


5LC22 


51022 
31CN14 
244379 
24А378 
300487 
792J04 


Иш Marrrr- Pro xe 


Measure—Calculates linear, area, 
and volume in imperial and metric 
scales. 


Advanced Handheld Plan 
Measure—Features expanded 
custom scales with optional PC 
interface. 


ELECTRICIANS AND PIPE 
TRADES CALCULATORS 

Come with protective case with 
cover. 


Electricians Calculator— 
Provides wire and conduit sizes, 
voltage drops, and is updatable for 
code changes. 


Pipe Trades Math Calculator— 
4MHJ3 calculates right angles, 
offsets, complex rolling offsets, 
fitting angles, bends, slopes 
percent grades, drops, parallel 
pipe cutbacks, feet-inch fractions, 


pressures. 22UN69 calculates 
dimensional math, fractions (ruler, 
proper, improper, and mixed), unit 


Mfr. 
Scan Depth Brand Model 
2in Zircon 65244 
Metal 3 in, Stud 1%, Voltage 2 Zircon 61910 
Metal 3 in, Stud 1^ in, Voltage 2in Zircon 66253 
Stud 1% in, Voltage 2 in Zircon 61981 
Stud 1% in Zircon 61899 
Ferrous Up to 4 in, Non- ; 
Ferrous Up to 2 in Zircon 64068 
= Johnson 160 
15^ in STANLEY — FMHT77407 
34 in STANLEY 71-050 
Ain STANLEY 5ТНТ77406 
4% in Bosch GMS 120 
7 “іп Bosch D-tect200C 
J , CALCULATED 
2-7 INDUSTRIES" 
| 
5LN15 


conversions, ratios and propor- 
tions, trigonometry/trig and plane 
geometry (right triangles/angles, 
circular, and polygonal shapes). 
Works with exponents, square 
roots, and reciprocals. 


MEASURING AND CONVERSION 
CALCULATORS 


Feet-Inch-Fraction-Metric 
Dimensional Calculator— 
Provides calculations and material 
estimating for linear, area, volume, 
circles, and arcs. 


Unit Conversion Calculator— 
Features 400 built-in 

standard to metric unit conversion 
combinations. 


Item Item 
No. Description No. 
Digital Plan Measures 
4GU25 Basic Handheld Plan Measure 5LN14 
4GU22 Advanced Handheld Plan Measure SLN15 
2DDX8 Electricians and Pipe Trades Calculators 
4GU23 Electrician's Calculator 34F811 
2WJEG Pipe Trades Math Calculator 4MHJ3 
— Portable Tradesman Calculator 22UN69 


34F811 


Description 
Measuring and Conversion Calculators 
Feet-Inch-Fraction-Metric Dimensional Calculator 
Unit Conversion Calculator 
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Item 
No. 


21476 
1JYX8 
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HAND TOOLS 
Saws & Workstations 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. = E 


LN Uu м 
А s b. Flush Cut 
5 ыы t 4VN38 
ы 
J г” z 
General Purpose Carpenter 
24C974 General Purpose 6XV43 | А 
23TL79 | Coping 
| 5R770 
Insulated Miniature = 2—5 
26X272 6XV45 E и [Гм | 
- — 
Jab 
Pvc 
LENOX% |STANLEY. Wisrwanp: эмг? sance 
<> G&G STANLEY) Wesrwarp LENOX% 
Hand Saws and Blades 
Hacksaws and Blades ea ins ее 
Blade Blade Overall Teeth Handle Item Blade Length Length Teeth per Inch Material Brand No. 
Length Material Length per Inch Material Brand No. Carpenter Saws 
General Purpose Hacksaws 10 in 15in 11 Wood STANLEY 23TL85 
12 in Bi-Metal 61^ in 24 Aluminum LENOX 24C974 15 in 18% in 7 Wood Westward 21HT84 
12 in Bi-Metal 12 in 24 Aluminum STANLEY 45JX01 15 in 18% in 9 Wood Westward 5WFW2 
12 іп Bi-Metal 15 in 24 Plastic STANLEY 30044 15in 18 in 8 Wood STANLEY 6XV43 
12 іп Bi-Metal 16 in 24 Plastic LENOX 2RXC6 15in 18 in 8 Wood STANLEY 50920 
12 in Bi-Metal 16 in 24 Rubber LENOX 2RXC5 15 in 18 in 9 Wood Westward 46A926 
12 in Bi-Metal 16 in 24 Aluminum Westward 46A921 20 in 23 in 11 Plastic STANLEY 1UK48 
12in Bi-Metal 17% іп 24 Multi-Component Westward 5WFV9 20 in 25in 8 Wood STANLEY 1HH22 
12 in Steel 15% in 24 Multi-Component STANLEY 23TL79 20 in 26 in 9 Wood Westward 46A924 
12 іп Steel 17 in 24 Rubber STANLEY 4FE36 26 in 29% in 11 Wood STANLEY 45JX02 
12in Steel 17% in 24 Multi-Component STANLEY 48A535 Coping Saws 
Insulated Hacksaws 615 in 13% in 15 Rubber STANLEY 5R770 
12 іп Steel 18in 24 Steel Wiha Tools 26Х272 615 in 13 in 6 Multi-Component STANLEY 5R771 
Insulated Miniature Hacksaws Flush-Cut Carpenter Saws 
6in Steel 9% in 25 Rubber Knipex 106351 434 in 11 in 22 Rubber STANLEY 4VN38 
Miniature Hacksaws 5 in 9% in 52 Aluminum = 4EEJ9 
6in Steel 9% іп 32 Steel Westward — SWFW7 General Purpose Hacksaws 
6in Steel 10 in 32 Plastic Westward  SWFW6 12 in 151^ in 24 Multi-Component ANLEY 23TL79 
6in Steel 12in 32 Wood Westward SWFW5 12 іп 17% in 24 Multi-Component ANLEY 484536 
10 in Meta 14in 10, 24 Rubber STANLEY 4HJ29 12in 6% in 24 Aluminum LENOX 24C974 
10 in Steel 11in 10 Aluminum STANLEY 1C069 Jab Saws 
10 іп Steel 111п 24 Plastic STANLEY 6XV45 6in 13% in 8 Plastic STANLEY 23TL80 
12 in Bi-Metal 10 in 10 Aluminum LENOX 4RA69 біп 11 in 8 Plastic STANLEY 16073 
NonSparking Hacksaws біп 12 іп 10, 14,6 Aluminum LENOX 3GPC4 
11% in Beryllium Copper — 211 in 18 — Ampco 46C099 біп 9in 6 Wood STANLEY 5R801 
Blade Teeth Blade Blade Blade Item Pkg. 6 in 9 in 8 Plastic STANLEY 6XV44 
Length _ perinch Material ^ Width ^ Thickness ^ Brand No. Qty. 615 in itin 8 = Westward 5MZ17 
Hacksaw Blades Тіп 10 in 10, 25 Steel STANLEY 5R804 
6in 32 Steel Ya in 0.018 in Westward SWFW8 10 12 in 18 in 11 Multi-Component STANLEY 2GXF8 
10 in 24 Bi-Metal Yin 0.03125 in — LENOX 4RA70 10 Precision Carpenters Saws 
12 in 18 Bi-Metal Ve in 0.03125 in STANLEY 58858 1 6in біп 9 Plastic STANLEY 5R811 
12in 18 Bi-Metal Yin 0.022 in Westward 38ЕҮ26 1 PVC Saws 
12 in 18 Bi-Metal V in 0.03125 in LENOX 4RA71 10 12 іп 16 in 10 Rubber LENOX 5AHC8 
12 in 18 Bi-Metal V in 0.03125 in — LENOX 4ВА74 100 12in 16 in 10 Rubber LENOX 5AHC8 
12 in 24 Bi-Metal Ve in 0.03125 in STANLEY 58856 1 18 in 18 in 10 Rubber LENOX 31AC23 
12 іп 24 Bi-Metal V in 0.022in Westward ЗВЕҮ27 1 Item Pkg. 
12in 24 Bi-Metal іп 0.03125іп — LENOX 4RA72 10 Teeth per Inch Brand No. Qty. 
12 in 24 Bi-Metal V in 0.03125 in LENOX 4RA75 100 Coping Saw Blades 
12 in 32 Bi-Metal тіп 0.03125іп STANLEY 58854 1 15 STANLEY 5R775 4 
12 іп 32 Bi-Metal V in 0.022in Westward — 38EY28 1 PVC Saw Blades 
12 in 32 Bi-Metal Ve in 0.03125 in — LENOX 4RA73 10 10 LENOX 4RA79 1 
12 in 32 Bi-Metal іп 0.03125іп — LENOX 4RA76 100 10 LENOX 4RA80 1 
(24%) 
3 y je d 
FatMax (STANLEY) esuo 5тннман pro 
Mobile €— : * 
workstation Workstations 
3FRA9 Max. 
FATMAX Mobile Workstation—4-in-1 unit includes toolbox, , Hold L W Height Item 
rt bi rtable t dl І bin. Structural f Cap.(Ib.) (іп.) (in.) (in.) Brand No. 
pal Ins, po al e tray, ап | arge lower Din. otructural тоат FATMAX Mobile Workstation 
construction with front locking latch. 88 22 14 29 STANLEY 3FRA9 
„ Workmate Project Centers 
Workmate Project Centers—Can be used as a workbench, 450 29 26 39% Black&Decker 6W372 
tool stand, sawhorse, and working vise. Steel frame with 2 28% 30% 350%  Black& Decker 62842 
adjustable jaws for clamping. 800 40 30 STANLEY 231182 
1100 47 22% 30 Steelman 45ND39 
Sawhorse Legs—Legs on 8UYY8 and 8PXG9 are welded 1300 42%; 18% 32 Steelman 45ND40 
steel and attach to a 2 x 4 to make any length sawhorse Sawhorse Legs 
Workmate needed. They have gripping teeth and set-up requires no 1000 — 6 27 Trojan Tool__ 8UYY8 
Project Center ils. 23TL83 and 23TL81 desianed fi ; 1000 — 6 35 Trojan Tool 8PXG9 
62842 Screws or nalis. an were designed Tor main- ^ 1909 270 1496 210 STANLEY 45JX49 
tenance workers and contractor tradesman. They include a 1000 280 2% 31% STANLEY _ 23TL83 
2500 27%6 2% 39 STANLEY 23TL81 


fast and easy width adjustment feature. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Putty Knives & Painters Tools 
Putty Knives and Painters Tools ER рна a 
Stainless steel blades are corrosion-resistant. Carbon steel EB) 
blades are hardened, tempered, and polished. Brass blades — = 
are nonsparking. Polypropylene tools are lightweight. 13A670 46A913 4YP31 Ы 
Blade Blade Handle Blade Handle Item Blade Blade Handle Blade Handle Item 
Width Material Material Length Length Color Brand No. Width Material Material Length Length Color Brand No. 
Flexible 6in  Polypropylene Polypropylene 3%in 4% in Green Westward 13A706 
Double Hollow Ground 8in Polypropylene Polypropylene 3%in 4%in Green Westward 13А705 
1 іп Stainless Steel Plastic 37ein 4 іп Black Hyde — 16W160 Stiff 
É in Stainless Steel Plastic 3%sin 4%in Black/Cream Hyde — 16W162 11-in-1, Full Tang Ен Еге 
ШЇ Tang ; 3 olypropylene ; i 
ў іп Carbon Stee Nylon зуп 3: Black/Silver Hyde  SEJY5 3%in Stainless Stee TPR/Sieg “ИП Sin Black/Blue Westward 46А911 
1 “in Carbon Steel Hardwood 3% in 4in Natural Hyde 5LM15 5-in-1 
1%in Carbon Stee Nylon 3% in  4in Black/Silver Hyde 511189 3in Carbon Steel  Polypropylene/TPR 4 іп 4in Black/Blue Westward 13А708 
1 іп Carbon Stee Nylon 3*4in  4in _ Black/Silver — Hyde 51192 6-in-1 
1 іп Carbon Steel Plastic/Rubber/Steel 4 in 5in Black/Blue Westward 4YP32 2 іп Carbon Steel  Polypropylene/TPE З йіп 4'% іп Black/Cream Hyde 247419 
1 Жіп Carbon Steel Polypropylene 3% in 3 %in Black Westward 13A662 2 іп Stainless Stee Plastic 3¥%in 4 іп Gray Hyde — 16W169 
1i^in Carbon Steel Polypropylene — 394in — 4in Black Westward 134674 3in Carbon Steel Plastic/Rubber/Steel 44 in —4in Black/Blue Westward 4ҮР28 
1 ћ in CarbonSteel Роіургоруіепе/ТРА_ 4іп 3% іп Black/Red Westward 13А677 6-in-1, Full Tang 
1%in Carbon Steel Wood 394in 3%in Маша! Westward 13А669 ; ; Polypropylene/ ; i 
172 in Stainless Stee Nylon 3%in 3%in Black/Silver Hyde _ 9PY10 E ич Stainless Stee ТТІ” 4%4in біп Black/Blue Westward 464910 
Тіп, ; Polypropylene/ " ; -in- 
зіп” Stainless Stee шшш 4,40 Sin — BlackBlue Westward 46A91S дп Stainless Stee Plastic 3%in 4%in Gray Hyde 16W170 
A ; olypropylene, { Я justable 
1%in Stainless Stee PR/Steel ain Sin Black/Blue Westward 46A917 % in Tungsten Carbide Polypropylene/TPE — 76 in біп  Black/Cream Hyde 247449 
2in Carbon Stee Nylon 3%in  4in Black/Silver — Hyde 51194 Chisel 
2in ^ Carbon Stee . Nylon 3Yiin 4in Blue  Меѕімага 1UKF5 1 йіп Carbon Steel Hardwood 3% іп 4in Natural Hyde — 38HR98 
2in Carbon Steel Plastic/Rubber/Stee| 3 “іп 4in Black/Blue Westward 4YP33 3in Carbon Steel Polypropylene 4%іп біп Red Hyde 247453 
2in Carbon Steel Po ypropy ene — 3%in 3 іп Black — Westward 13А666 Double Hollow Ground 
2in Stainless Steel уїоп 3%in 3%in Black/Silver — Hyde 9MN10 1 іп Stainless Stee Plastic 3 віп 4%in Gray Hyde — 16W161 
2in Stainless Steel Polypropylene — 394in  4in Black Westward 46A914 1%in Stainless Steel Plastic 3%cin 4%in Gray Hyde — 16W159 
3in Carbon Steel Plastic/Rubber/Steel 4%4in 4іп Black/Blue Westward 4YP34 2in Stainless Steel Plastic 3 віп 4%in Black/Cream Hyde — 16W163 

i н Polypropylene/ i i Full Tang 
3in Stainless Stee PR/Siee| _ “401 Sin Black/Blue Westward 46A918 4 Vin Brass Nylon Зуп 40 BhckSiver Hyde SILIT 

i i Polypropylene/ А A {in Brass Polypropylene 3%in 3 Yin Black Westward 13A664 
“іп Stainless Stee PRisteel 4 “in — Sin Black/Blue Westward 46A907 уліп Carbon Steel Hardwood 3%in 4in Natural Hyde  5LM16 

Half Tang {in Carbon Steel Nylon 3*4in  4in  Black/Silver | Hyde 51190 
Yin — Spring Stee! Hardwood зїї 3%in Natural Hyde 390Ғ51 1%in Carbon Steel Nylon 3%іп  4in Blue Westward 1UKF4 
Win Spring Steel Hardwood 4in 4in Natural Hyde 390Ғ50 1%in Carbon Steel Nylon 394in  4in Black/Silver — Hyde 51193 
tsin Stainless Stee Hardwood 3 еіп 4%in ^ Natural Westward 40JD56 1%sin Carbon Steel Nylon 376in 3%in Black/Silver — Hyde — 53CM11 
1% in Beryllium Copper Wood Qin 423% іп Natural Westward 23X827 {in Carbon Steel Nylon 3%in 3%in Black STANLEY ТАВХЗ 
Tin Spring Stee Hardwood 6in 4in Natural Hyde 390Ғ49 {ain Carbon Steel Plastic/Rubber/Steel 32 in 4in Black/Blue Westward 4ҮР29 
1%in Stainless Steel Hardwood 7%in 4%in Маша! Westward 40JD55 1%in Carbon Steel Polypropylene — 334in 3 № іп Black — Westward 13А663 
1 96 іп Stainless Steel Hardwood 5'%sin 47&in Natural Westward 40JD58 1%in Carbon Steel Polypropylene 3 іп 3 %in Black Меѕмагі 13A665 
iin Stainless Steel Hardwood 7¥%in 47&in Natural Westward 40JD57 1%in Carbon Steel Polypropylene/TPR 3%4in 3%in Black/Red Westward 134678 
Standard {ain Carbon Steel  Polypropylene/TPR 3 йіп 3 іп Black/Red Westward 13А680 
1 іп Beryllium Copper Wood 3%cin 4%in Natural Westward 23X825 1Vin Carbon Steel Wood 3%in 3%in Natural Westward 134670 
1%їп Carbon Stee Nylon 3%in 4in Blue Westward 1UKF3 1 біп Stainless Steel Nylon 3%in 3%in Black/Silver Hyde 8NKG8 
1 5 in Carbon Stee Nylon 3%in 4in Blue Westward 1UKF1 112 іп Stainless Steel Polypropylene 3%in 4in Black Westward 46А912 
1%in Carbon Stee Plastic 4in 5in Black/Blue Westward 1UKE8 1 іп, ; Polypropylene/ " i 
Tin Carbon Steel  Polypronyene/TPE З іп 4% in BlackCream Hyde 242412 3in ` Stainless Steel Pastel 4.407 Sin Black/Blue Westward 46A916 
! 2 ! ! d 
Wim Polypropylene olypropylene Зп 3%in White Westward 13А685 1i'^in Stainless Steel Роурго уеп, 4in 5in Black/Blue Westward 46A919 
3in, Polypropylene Polypropylene — = = Westward 13A716 2in Carbon Steel Nylon 3*4in  4in  Black/Silver Hyde 51195 
біп . . 2in Carbon Steel Nylon Зуп 4in Blue Westward 1UKF6 
1 іп Polypropylene Polypropylene 3 іп 3 іп Black Hyde 1DBA2 2in Carbon Steel Plastic/Rubber/Stee| 4in 4іп Black/Blue Westward 4YP30 
1 іп, Stainless Stee! Plastic Overmold/ — = Gre Hyde — 16W171 3in Carbon Steel Plastic/Rubber/Steel 3 “іп 4 іп Black/Blue Westward 4YP31 
3in Stael : = y С y " 3in Stainless Steel Polypropylene 4in 4in Black — Westward 46А913 
Tin Titanium ABS/TPR 4in 4%in ray/Red lauss 39СҒ34 i A Polypropylene/ А i 
2in Carbon Steel Polypropylene/TPE 3i2in 4Y2in Black/Cream Hyde 247414 3in Stainless Steel н/е! 4⁄in Sin Black/Blue Westward 46A920 
2in Carbon Steel  Polypropylene/TPR З йіп біп Black/Blue Westward 46A902 Standard | . 
2in  Polypropylene Polypropylene 3%in 3 in Black Hyde 10ВА1 1%1іп Carbon Steel Hardwood 3% іп Діп Natural Hyde — 38HR97 
2in Polypropylene Polypropylene 3 іп 3 іп White Westward 13А684 1%in Carbon Steel Nylon Зуп 4in Blue Westward ТИКЕ2 
2in Titanium ABS/TPR 4in  4%in  Gray/Red Clauss 39CF32 1%in Carbon Steel Plastic 4in 5in Black/Blue Westward 1UKE9 
3in Polypropylene Polypropylene 3%in 4 %in White Westward 13A714 1%in Carbon Steel  Polypropylene/TPE 3 іп 4% іп Black/Cream Hyde 247411 
iz L 
4in Carbon Steet Polypropylene" з% 434in Black/Blue Westward 460903 1.21 Stainless Steel Plastic Overmold/ ы Grey Hyde 16/172 
4in Polypropylene Polypropylene 3 in 4 in White Westward 13А713 1¥%in Titanium ABS/TPR 4in 4Y»in Gray/Orange Clauss 390Ғ43 
CD WESTWARD Joint Knife 
never acti 1UKF8 
exible Blade Joint and Taping es — 
Blade Blade Handle Blade Handle Item 242424 
Width Material Material Length Length Color Brand No. 
Double Roll Ground : 
ouble Hollow Groun: 
4in Stainless Steel Plastic 4in 4Jin Black Hyde — 16W166 Ea 
5in Stainless Steel Plastic 4%in 4%in Black Hyde — 16W167 
біп Stainless Steel Plastic 4Эвіп 4 Жіп Black Hyde — 16W168 
Full Tang Blade Blade Handle Blade Handle Item 
Bin Stainless Steel POYpropylene/ дип — Sin Black/Blue Westward 460908 Tapint каегы! Material Length Length — Color Вай Мо. 
біп Carbon Stee! Nylon 394in  4in  Black/Siiver Hyde 5LL99 Extruded Backing, Tapered 
біп Carbon Stee Polypropylene — 3Y2in 4 in Black Westward 13A701 8in Stainless Stee! Plastic 3%in біп  Black/Cream — Hyde 247422 
біп Carbon Steel Polypropylene/TPR 3/2in  4in Black/Blue Westward 134702 10 in Stainless Stee Plastic зїї біп  Black/Cream Hyde 247423 
біп Carbon Steel Wood 3%in 3 іп Natural Westward 13A704 Fada Stainless i ee E Plastic зїї біп  Black/Cream Hyde 247424 

А И Polypropylene/ i 4 olded Backing, Тареге 

біп Stainless Steel PR/Stee 4 ^in бі Black/Blue Westward 46A909 8in Stainless Stee Plastic зип біп BlackCream Hyde 247444 
Standard TOin Stainless Steel Plastic 3%in біп  Black/Cream Hyde 247445 
4in Carbon Stee Nylon 4%in 3% in Black Hyde 16W174 12in Stainless Stee Plastic 3' іп біп  Black/Cream Hyde 247446 
Sin Carbon Steel Polypropylene/TPE 4 in 4% іп Black/Cream Hyde 247417 Tapered " ; 

А Polypropylene/ i A біп Blue Steel Polypropylene Зіп 6 іп Neon Yellow Westward 134724 
біп Carbon Stee PR/Sice 8710.6 Ип АНЫН Westward 464904 6in Carbon Steel Brastic біп 4in Black/Gold Kraft Tool 35EM65 
Gin Carbon Steel Nylon 4VWin 4in Blue Westward 10КЕ8 8іп Blue Steel Polypropylene 3in 6%in Blue Westward 13A728 
біп Carbon Steel Polypropylene/TPE — 4in 4%#їп Black/Cream Hyde 247418 8in Stainless Steel Polypropylene/TPR Зіп 5%іп Black/Red Westward 13A721 

А Polypropylene/ i i 10 in Blue Steel Polypropylene 3in 6 “in Blue Westward 134725 
Gin _ Carbon Stee А7818 3%in 4% п Black/Blue Westward 464905 10 іп Stainless Steel Polypropylene/TPR — 3in 5 %in Black/Blue Westward 13А722 
біп Polypropylene Polypropylene 3%in 3 %in Black Hyde 1DAZ7 12 in Blue Steel Polypropylene 3in 6 іп Neon Yellow Westward 13А726 
8in Polypropylene Polypropylene 4 іп 3 іп Black Hyde 1DAZ6 12 in Stainless Steel Polypropylene/TPR Зіп 5 %in Black/Red Westward 13A723 
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њирс А7777] Bost made cutting fool in the жопа 


eee ‘illj — Й Prep Kits and Scrapers 
Stainless steel blades are corrosion-resistant. Carbon steel blades are hardened, tempered, and polished. 
Brass blades are nonsparking. Polypropylene tools are lightweight. 
==> T j — | Blad Blad Handl Blade Handi It 
ЩІ Width Material Blade Type Material Length Length Color Brand No. 


Bent Pole Scrapers 


Stiff 
? m TIT Е-Е | Зіп Carbon Steel Ben Hardwood 4%in  49in Natural Hyde 247450 
2 - 3i js Carbon Steel Beni Polypropylene 3% in 4% in Black Westward 13A691 
isel Scrapers 
Flexible н 
3in Stainless Stee Double Hollow Plastic зип 4 %in Black Hyde — 18W164 
Gies |!) Ground 
Stiff 
15e in Brass Chisel Polypropylene 3 іп 8in Black Hyde 247451 
4-Pc. Set, Gasket 13 in Stainless Steel — Chisel, Full Tang — Polypropylene/TPR/Steel| — 4in 5in Black/Blue Westward 46A906 
Scrapers 2in Brass Chisel, Full Tang Nylon 3% in 4in Black/Silver Hyde _ 5LL96 
242409 3 in Brass Chisel Polypropylene 3 ^in 8 in Black Hyde 80148 
3 in Brass Chisel, Full Tang Nylon 3354 in 4in Brass Hyde 51198 
Зіп Carbon Steel Bent, Chisel Polypropylene 3VWin 4% in Black Hyde — 5LM19 
3in Carbon Steel Chisel, Full Tang Nylon 3% in 4in Black/Silver Hyde 51197 
3in Carbon Steel Chisel, Full Tang Hardwood 3% іп 4in Natural Hyde — 5LM18 
3in Stainless Stee! Double Hollow Plastic зип 4 %in Gray Hyde 160/165 
Gasket Scrapers 
Stitt 
И am, pod Damme’ Beveled Polypropylene/TPE/Steel Sin Sin Black/Gray Hyde 247409 
Tin Carbon Steel Beveled Polypropylene 1 іп 8 in Black Westward 13A698 
1 іп Carbon Steel Beveled lastíc 7 in 4% in Blue Westward TUKF9 
Тіп "me Beveled Acetate 7in — 4%ein Red Hyde 247410 
1 іп Va Nome Beveled Acetate 7in  4%sin Red Hyde 247421 
Glass Scraper Glass Scrapers 
13A711 1 in Carbon Steel — Single Edge Razor Polypropylene Tin Tin Black Hyde 247407 
Tin Carbon Steel — Single Edge Razor Polypropylene Vein 4in Black/Cream Hyde 16М/178 
Twin Carbon Steel ^ Single Edge Razor Steel Vin 4in Silver Hyde БІМ21 
в ТЕ іп Carbon Steel — Single Edge Razor Plastic Tin 2in Tan Hyde 16М177 
ti 
45/4 in Stainless Steel тое i, Plastic 42% in 3%sin Black/Yellow Оа Ә5ЗЕ14 
1 іп Carbon Steel — Single Edge Razor Steel Yin 4in Silver Westward 13A710 
1 іп Carbon Steel — Single Edge Razor Rubber Yin 4in Silver/Black Westward 13A711 
2'%sin Carbon Stee ЕШ Steel/Vinyl 31%6in 2094in Black/Yellow Оа ^ 53UE16 
Paint Scrapers 
Stiff 
Paint Scraper 2 іп Carbon Stee Adjustable Polypropylene/TPR Tin Sin Black/Blue Westward 13A696 
13A696 2 іп Carbon Stee! Adjustable Polypropylene/TPE 2 іп 8%іп Black Hyde 247420 
2V»in Tungsten Carbide Adjustable Polypropylene/TPR 1 Vin Sin Black/Red — Westward 13А697 
2%in Tungsten Carbide Adjustable Nylon 2%in 4in Black/Cream Hyde 3РВ46 
3 i § Carbon Stee Bent, Chisel Polypropylene 4% in 6in Red Hyde 247452 
Pu nife Set 
Flexible 
1 
iu ЦА Carbon Stee алат, Plastic/Rubber — == — Westward 31MJ75 
Scraper Multi-Tools 
S Stiff 
2 іп Carbon Stee 10-in-1 Polypropylene 3 Жіп Sin Tan Hyde 16W175 
3in Carbon Stee 6-in-1, Full Tang уоп 4 іп 4in Black Hyde 247427 
Scrapers 
Flexible 
= 3in Carbon Stee Standard Polypropylene/TPE 4in 4%in Black/Cream Hyde 247415 
чире 3 in Polypropylene Standard Polypropylene 3354 in 3» in Black Hyde — 1DAZ9 
4in Carbon Stee Standard Polyptopylene/TPE 4in 4 Vo in Black/Cream Hyde 247416 
4 in Polypropylene Standard Polypropylene 33^ in 3 іп Black Hyde — 1DAZ8 
Stiff 
3in Carbon Stee Chisel Polypropylene/TPE 3954 in 4% in Black/Cream Hyde 247428 
3in Carbon Stee Chisel Polypropylene 4 i5 in 8 in Black Hyde 38НТ03 
3in Carbon Stee Full Tang Polypropylene/TPR 4in 3% in Black/Blue Westward 13A692 
3in Stainless Steel Anga, Chisel, Nylon 3 Фіп З іп Black/Silver Hyde — 9AND8 
2-Pc. Prep Kit Surface Preparation Kits 
13A687 (1) Flexible, (2) Stiff — -— — 
готи tandard, olypropylene, = m = 
1 Yin, 3 in СОШ СШ d 5in1 Polypropylene/TPR/Steel Westward 13A715 
tainless Steel, tandard, ylon astic ; = Т 
Зіп,1 4,3 Carbon Stee (1) 8-in-1 Overmold/Steel Multiple Grey/Black yde — 16W173 
Flexible 
28 17 іп, 3in Carbon Steel Standard Polypropylene/TPR — — — Westward 13A686 
Uu 
"е, тта Polypropylene Beveled Polypropylene 3% in З іп — Hyde 10А25 
Stiff 
17 іп, 3in Carbon Stee Standard Polypropylene/TPR — — — Westward 13A687 
Wall Scrapers 
Flexible 
3 in Carbon Stee Full Tang Polypropylene/TPR 4 in 3 іп Black/Blue Westward 13A694 
» 3in Carbon Stee Full Tang ardwood 3% in 4in Natural Hyde — 5LM17 
4 ы” Зіп Carbon Stee Full Tang Wood 3 іп 3 %in Natural Westward 13A712 
--” Wall Scraper 4in Carbon Stee Full Tang Polypropylene КЕЛШ 4in Black Westward 13A703 
Stiff 
13A703 3in Carbon Stee Full Tang Wood 3% in 3v in Natural Westward 13A695 
3in Carbon Stee Full Tang Po урторуепе 3 іп 4in Black Westward 13A693 
3in Carbon Stee Standard ylon 376 in 4in Blue Westward 1UKF7 
Window Scrapers 
Flexible 
" in in Carbon Steel — Single Edge Razor Polypropylene 1 іп 5 V5 in Black Hyde 247454 
ti 
2% in Carbon Stee Utility Polypropylene Tin Sin Black Westward 13A720 
4in Carbon Stee Standard Plastic/Rubber 4in Sin Black/Cream Hyde 247408 
886 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Drywall Tools 


Spiral Mixer 
13A635 


Aluminum Hawk 
13A763 


ec Jab Saw 
Drywall Є 13Р495 
Apprentice Kit = € Drywall 
13A767 9 
Inside Corner Trowel 3 T-Square 
ЗАЈ91 5 13Р537 
C 
К 
WESTWARD spna та | 
Кет Item 
Description Brand No. Description Brand No. 
Drywall Apprentice Kit Saws I E 
13 in Stainless Mud Pan, 9 in Sander, 10 in Jab Saw, w/6 % in Steel Blade Westward 13P495 
Taping Knife, 12 in Taping Knife, 12 oz Drywall Westward 13A767 Coping Saw, w/6 in Tungsten Carbide Blade Westward 13P497 
Hammer, 6 in Putty Knife, 2 in Drywall Patch Drywall Utility Saw, w/6" Blade Marshalltown 18E854 
Mud Pans and Mixers Strippers 
Spiral Paint Mixer, 16'L x 272 Westward 13A593 Drywall Stripper Westward 13A764 
Spiral Paint Mixer, 16"L x 314"W Westward 134594 Wallpaper Stripper Westward 13P501 
Spiral Paint Mixer, 24%6'L x 4W Westward 13P529 Replacement Blade for Мо. 134764, Pk. of 6 Westward 13A759 
Spiral Paint Mixer, 3011. х 44"W Westward 13A635 Replacement Blade for No. 13P501, Pk. of 5 Westward 13P532 
Mud Mixer, 8% x 30 x ^" Westward 13P530 Miscellaneous Drywall Tools | 
Drywall Mud Masher, 24 ¥ in Marshalltown 18E852 48 x 2 in Drywall T-Square Westward 13P537 
_ Drywall Mud Pan, 12 in SS Marshalltown 18E856 ^ ^ Squeegee Trowel, 18 in'L Marshalltown 18E850 
Aluminum Hawks | Squeegee Trowel, 22 in'L Marshalltown 18E851 
ErgoSoft Handle, 10 in Westward 13A762 Item 
ErgoSoft Handle, 13 in Westward 13A763 Description Size Construction Brand No. 
| н Corner Tool, 11 in'L x 6 % - Texturing Tools E 
] d j i 
in'W, w/Cushion Grip Handle Westward LL С Ца - - Hyde 1DAYS 
Inside Corner Trowel, 4 in'L x 5 in'W, Straight Drywall Taper, Steel Blad = = Westward 13P538 
Н Я Marshalltown 3AJ91 гума! laper, oteel Blade estwar 
ee Finger Guar a Hende Texture Brush, Double 14x6%2in Hemp Fiber Bristles Hyde 1DAY2 
Outside Gorner Tool, 11 In x 3 và Westward 13P540 Texture Brush, Single 13x9in Hemp Fiber Bristles Hyde 1DAY3 
in'W, w/Cushion Grip Handle Aluminum Gun 
Outside Corner Trowel, 5 in'L x 3 in'W, Straight Texture Gun, 11% gal. Cap. — Н y Westward 13P494 
With Integral Finger Guard Handle Marshalltown 3AJ94 Plastic Hopper 
Cornerbead Clincher with Mallet, 13 1^ in"L x З in'W Westward 13A765 
HYDE S MARSHALLTOWN Б 
Fora better iih, tat with HYDE: The Premier Line | 
WESTWARD Circle Cutter 
Drywall Sanding == 
ч q 
= For wall compounds, see page 1597 
Item 
Description Size Brand No. 
Hand Sander, Dura Soft Handle 9% x 3% in Marshalltown 18Е853 DEWALT 
Vacuum Sander, 6 ft Hose, 
Coupler, And Adapter 914 x 314 Marshalltown 18E849 
Pole Sander with Wood Pole Iain Westward  13P490 Drywall Sander 
Sponge Scrubber 9x4% in Westward —— 13A761 " 
Drywall Circle Cutter = Westward 13A766 9" Pad 
Tape, Self Adhesive 2 in x 300 ft (90M) Westward 13A758 БҮТ, n 
Tape, Self Adhesive 2inx500ft(150M) Westward 13A757 И 16.5" Power Cord 
Wall Patch 8x8in Hyde 1DAZ3 No Load Type of Speed Тоо! Mfr. Item 
Wall Patch 6x6in Hyde 1DAX7 Mesh Tape RPM Sandpaper Type — Length Model No. 
Wall Patch 4x4in Hyde 1DAX8 13A757 2400  Hook-and-Loop Variable — 63in — DWE7800 — 60NP22 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. 
Staplers & Tackers Details on page A1. 


3FRA7 
St І d 1FBC5 
STAPLE GUNS TACKERS 
Attach thin materials to a harder or thicker substrate or framework. Outward Clinch Tacker—Turns staple legs outward for pipe wrap, duct board, 
STAPLE AND NAIL GUNS and corrugated applications. 
Use both staples and brad nails. Hammer Tackers—Use to attach roofing paper, felt, plastic sheeting, and 
house wrap, or to install flooring. 
Mfr. Item 
Description Staple Type Crown Width Leg Length Brand Model No. 
Staple Guns 
Heavy-Duty Staple Gun, Steel Chrome Plated Heavy Duty Narrow Crown 2%a in Y4 in to %6 in STANLEY R110 3FRA6 
Hi-Lo Power Lever, Heavy-Duty Heavy Duty Narrow Crown Ya in, 5^e in, 36 in, ^ in "д in to %6 in STANLEY TR150HL 3FRA7 
Heavy-Duty Staple Gun, Aircraft Aluminum Heavy Duty Narrow Crown 27%a in Уд in to 94e in STANLEY R150 1FBC6 
Light-Duty Staple Gun, Chrome Plated Light Duty 2%a in YA in to % in STANLEY R45 2HYR6 
Cable Staple Gun, Aircraft Aluminum Flat Narrow Crown, Round Crown 5л in 36 in to 94e in STANLEY CT10X 3FRD2 
Heavy-Duty Narrow Crown Staple Gun, Die-Cast Aluminum Heavy Duty Narrow Crown 2%a in Y4 in to Yin DeWalt DWHTTR130LH 31CN63 
Staple and Nail Guns 
Heavy-Duty Narrow Crown Staple Gun Heavy Duty Narrow Crown Vb in, 9^e in, % in 56 іп STANLEY TRE550Z 49XH45 
Heavy-Duty Narrow Crown Staple/Nail Gun Heavy Duty Narrow Crown ІШІ Ve in, 94e in DeWalt DWHTTR350  24T308 
Heavy-Duty Stapler/Brad Nailer Heavy Duty Narrow Crown 2/64 in Уд in to 94e in STANLEY R250 1FBC7 
Tackers 
Heavy-Duty Outward Clinch Tacker Power Crown Ae in V іп, 94e in Bostitch T6-80C2 3ULY8 
Heavy-Duty Hammer Tacker Heavy Duty Narrow Crown ?/& in "д in to % in STANLEY PHT150C 1FBC5 
FatMax® Heavy-Duty Hammer Tacker Heavy Duty Narrow Crown 2%a in Js in to 1^ in STANLEY PHT250C 1XHU9 
Heavy-Duty Hammer Tacker Power Crown s in М in, 38 іп, 916 in Bostitch PC2K 1TLK1 


Wisrwarp STANLEY. BOSTITCH 
Staples, Brad Nails, and C Rings 


Item Pkg. 
Description Nail Length (in.) Brand No. Qty. 
Brad Nails 
24T347 Brown 1 STANLEY 1XHU6 1000 
% STANLEY 40779 1000 
Natural 1 36 STANLEY 247349 1000 
1% STANLEY 1XHU7 1000 
White 1 STANLEY 1MTJ2 1000 
Leg Crown 
Length Width ltem Pkg. 
Description (in.) (іп.) For Use With Brand No. Qty. 
Cable Staples 
% 96 100655 Staple Gun Westward 10D680 1000 
ў % As Mfr. No. CT10X, T25 STANLEY 1XHT1 1000 
lly Round Crown, Natural 7,5; 10D655 Staple Gun Westward 10D681 1000 
As Ув Mfr. No. CT10X, T25 STANLEY 1XHT2 1000 
Heavy-Duty Staples 
Heavy-Duty Flat EZ] Ae Mfr. Model No. CT10X STANLEY 247347 1000 
Narrow Crown, Natural Y? 96 Mfr. No. CT10X STANLEY 247346 1000 
PHT150C, TR100, TR200, TRE500, 
¥ 2% — TR100HLPHT150C, TR100, TR200, TRE500, STANLEY 9JGW6 1 


R 
Heavy-Duty TR100HL, T50, Т50РВМ, ETF50, Т55, HT50 
Narrow Crown TR150, TR150HL, 


ee eee TROO PATIS PHIS” STANLEY 247322 5000 
Mfr. TR150, TR250, TRE550, TR110, 
Heavy-Duty Narrow 4 “4 R150HL, РНТ1500, T50 STANLEY 1ХНТ4 1000 
Crown, Natural ЖЕЛ МЕ ТЕО Тро RESSO, STANLEY 1XHT7 1000 
и m М тон, тоу} TRESS” STANLEY 3KMA 1000 
Heavy-Duty Narrow Mfr. No. TR150, PHT150C, PHT250C, T50, 
Crown, Stainless Steel 0 2 ТВ110, TRÍ50HL, TR250, ТВЕ550 STANLEY 1ХНТ8 1000 
ЖЕ” Mir. No, 1150, РНТ250С, ТА110, STANLEY 1XHU1 1000 
Staples TFBC6, 1FBC7, 1XHU8, 3FRAG, 3FRA7 
‘a —— Ta rs EEG ЭН 0 000 
jarrow Crown, oliver Е 2 A % 
% ha Staplers; 1ҒВС5, 1XHU9 Tackers STANLEY 1XHT6 1000 
Vis “Иа  1FBO6, 1FBC7, 1XHUB, 3FRAG, 3FRA7 Staplers STANLEY 1ХНТ8 1000 
Light-Duty Staples 
X % Mfr. No. TR45, TR35, ТВ40 STANLEY 1XHR8 1000 
Wide Crown, Natural ys Жм Mfr. No. TR45, TR35, ТВ40 STANLEY 1XHR8 1000 
% Ya Mfr. No. TR45, TR35, ТВ40 STANLEY 1XHT3 1000 
Power Crown Staples 
Heavy-Duty, Natural Ya Ya 10D663 Hammer Tacker Westward 10D667 5000 
ats Mfr. No. P6C-8 and PC2K Bostitch 1ТІК6 6000 
Vis e Mfr. No. P6C-6 Bostitch 1ТІ13 5000 
% Ths Mfr. No. P6C-8 and PC2K Bostitch  1TLK8 5000 
Heavy-Duty, Silver % 7% Mfr. No. P6C-6 Bostitch 1TLL4 5000 
Power Crown с te Mír. No. РС4000-0С2 Bostitch 1TLK9 4032 
1TLK6 , Ye 746 Mfr. No. PC4000-0C2 Bostitch 1TLL1 4032 
Light-Duty, Silver Ж he Mfr. No. P6C-6 Bostitch 1TLL2 5000 
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HAND TOOLS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Carpet, Flooring & Tile Tools 


BROBERTS WESTWARD 


Carpet Installation Tools 


Carpet Installation Kit 1TGH6—Metal tool box holds deluxe knee kicker, GT 
carpet trimmer, cushion-back cutter, carpet seam roller, razor blade knife, utility 
knife, base molding lifter, ripping hammer, napping shears, stair tool, seam 
adhesive applicator, chalk reel, white chalk refill, and leather tool pouch. 


Carpet 
Installation Kit 
1TGH6 


Item 

Description Brand No. 
Carpet Installation Kit Roberts 1TGH6 
Carpet Stretcher Kit Roberts 432124 
Power-Lok Stretcher Roberts 1TGF7 
Deluxe Carpet Stretcher Westward 13A752 


Westward 13A745 


Carpet Puller Roberts 1TGH5 


А Roberts 5LF54 

Carpet Knee Kicker Roberts 232126 
PTFE Carpet Heat Bond Iron Roberis БЕП 
Di oberts 5LF43 

Loop Pile Cutter Westward 13A746 
GT Carpet Trimmer Roberts 5LF62 
Carpet Knife Roberts 1TGG3 
Longneck Jamb Saw Roberts 1TGF8 
Jamb Saw Replacement Blade for 1TGF8 Roberts 1TGF9 
Undercut Jamb Saw Roberts 5LF52 
Carpet Seam Roller, Smooth Wheel Westward 13A749 
Carpet Seam Roller, Star Wheel Westward 13A748 
Adhesive Nozzle Roberts 1TGG6 
Carpet Mounting Tape, 15 ft x 2% in Roberts 12L729 
Carpet Mounting Tape, 1% in x 75 ft Roberts 5HXEO 
raction Nonslip Rug Strip, 21 in x 25 ft Roberts 5HXD9 

Carpet Mounting Tape, 22 yd Roberts 12L727 
Carpet Mounting Tape, 15 ft Roberts 12L728 
Construction Adhesive, 1 gal Roberts 437107 


; | BE come sore 
Flooring and «бе» —— 


Tile Tools RROBERTS STANLEY >» 


L W Notch Notch Item 
(in.) (in.) Notch Type — Width (in.) Depth (in.) Brand No. 
2-Sided Notched Trowels 
6 2 Square Y / Westward — 134580 
11 4% Square Ve vs Westward 13А631 
2-Sided Margin Trowels 
9% 2 V V Ys Westward — 13A581 "Te 
L W Thickness Item Ceramic Tile 
Description (in.) (in.) (in.) Material Handle Brand No. Installation Kit 


Tile Floats and Sponges 432112 


РОВ: qui би 2 Foam - QEP  5HXD6 
Molded 8 4 % Rubber Plastic Westward 13Р545 
Rubber Float d ubber astic estwart 
Gum A 

Grout Float % Rubber Plastic Westward 13Р542 

12 4 3i Rubber Wood QEP 5HXD5 

Item 
Description Brand No. 

6-Pc. Ceramic Floor Tile Installation Kit 
Includes Molded Rubber Float, й x ¥% x й in Square Notch Floor Trowel, 
8in Tile Nippers, Grouting Sponge, Disposable Gloves, Reusable 2.5 QEP 432112 
gal Plastic Bucket, Installation Instructions, (Spacers Not Included) 
Construction Adhesive 
Beige, 3095, 4 gal Roberts 53WC24 
Creamy Tan, 2057, 1 gal Roberts 437104 
Off White, 6280, 4 gal Roberts 53М/027 " Item 
Off White, 7350, 1 gal Roberts —53WC29 " ... Description Brand No. 
Linoleum and Vinyl Flooring Tools Tiling Tools and Accessories 
З in Floor Scraper Hyde —— 38HT04 14 in Tile Cutter _ QEP 351142 
4 in Angled Floor Scraper, 12 in Steel Handle Westward 13A589 Grout Bag, Vinyl w/Metal Tip Westward 13Р550 
4 in Stiff Floor Scraper, 18 in Steel Handle Hyde 5FZH2 Grout Removal Tool, 9 in Westward 13Р556 
4 in Stiff Floor Scraper, 48 in Steel Handle Hyde 5FZH3 Grout Remover, 2 in Blade Westward 13Р559 
4 in Stiff Floor Scraper, 54 in Steel Handle Hyde 5FZH4 Grout Saw, 12 in, Blue Westward 13Р552 
6 in Stiff Floor Scraper, 55 in Wood Handle Hyde 38НТ05 Grout Sealer Application Bottle w/Roller QEP 437101 
7 in Floor Scraper, 4-Ft. w/Foot Peg Handle QEP 2WFF1 Mixing Paddle . : QEP 432111 
8 in Adjustable Floor Scraper, Telescoping, ОЕР 51617 Nylon Tile and Grout Brush, 2.1 in Wx8inL Westward 13Р555 
Cushioned Grip, 3 to 6-Ft. Length Handle Scratch Brush w/ Scraper Blade, 6 in L x 3 in W Hyde SFZH8 
8 in Floor Scraper, 4% ft. Steel Handle Westward 13Р504 Scratch Brush w/ Scraper Blade, 9% in L x 31⁄4 in W Hyde 5Е2Ј2 
14 in Floor Scraper, 47 ft. Steel Handle Westward 13Р507 Tile Cutting Pliers, 8 in, Orange, Carbide Blade Westward 13Р558 
18 in Floor Scraper, 47 ft. Steel Handle Westward 13Р508 Tile Nipper, 8 in, Red, Tungsten Carbide Westward 13Р557 
Angled Floor Scraper, 4 in W x 4 in D x 19 in H Roberts SHXDO Item 
Construction Adhesive, Off White, 1406, 16 fl oz Roberts 437102 Description For Use With Brand No. 
Extendable Floor Roller, 17 to 27 in Handle Westward 13Р503 Replacement Parts 
Floor Roller, 100 Ibs. Roberts 121723 Y» in Replacement Wheel 5LF77 Tile Cutter Westward — 13A570 
Linoleum Knife, Ergonomic Handle Westward 13АЛ733 Replacement Blade, 7 in 2WFF1 7 in Floor Scraper QEP 2WFF4 
Linoleum Knife, Ergonomic Handle STANLEY 30НК70 Replacement Blade, 8 in 13P504 Floor Scraper Westward 13Р534 
Linoleum Roller, 35 Lbs. Roberts — SLF64 Replacement Blade, 14 in 13P507 Floor Scraper Westward 13Р533 
Linoleum Roller, 75 Lbs. Roberts ^ SLF65 Replacement Blade, 18 in 13P508 Floor Scraper Westward 13Р531 
Reversible Floor Scraper, 3/4 in W x 4 in D x 59% in H QEP 5HXC9 Replacement Blades, Pk. of 2 13P552 Floor Scraper Westward 13Р551 
Vinyl Tile Cutter, Cuts 12 in Straight or 9 in Diagonally Roberts — SLF63 Scraper Blade, 4 in Mfr. No. 19430, 19440, 19450 Hyde SFZH9 
Vinyl Tile Cutter, Cuts 18 in Straight or 12 in Diagonally Roberts 121722 Scraper Blade, 6 in Mfr. No. 19430, 19440, 19450 Hyde 5Е2Ј0 
Vinyl Tile Cutter, Cuts Up to 12 in Tiles Diagonally Westward 13Р502 Scraper Blade, 4 in Mfr. No. 10-294 Roberts SHXD1 
Vinyl Tile Cutter, Cuts Vinyl Tile up to 12 in x 12 in Roberts SHXC7 Scraper Blade, 8 in QEP 62909 Roberts 121721 
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HAND TOOLS Scan. Order. Done. 
Masonry & Concrete Tools Details on page A1. 


Brick Trowel 
13P514 


мағы, “ Brick Layer's 
“Ж \ Tool Kit 


4JB18 


Convex 
= Jointer 
13P513 7L 
| 
Masonry Hand Tools БЕ a WESTWARD "arsiamown 
The Premier Line 
L W Item L W Item 
Description (іп) (іп.) Brand No. Description (іп)  (in.) Brand No. 
Trowels and Jointers — Miscellaneous Masonry Tools 
Brick Trowel, Philadelphia Pattern, ErgoSoft 1i 5% Westward 13P516 Brick Tongs 185» — Westward 13P510 
Brick Trowel, Wide Heel London Pattern, ErgoSoft H, E 2 знаю а Bricklayer Hammer 8% Е ЕТ BE 
А ; ; Yo 4 'estwar 5 cid Brus % estwar 5 
Brick Trowel, Philadelphia Pattern, ErgoSoft PP/TPR —77— 33; Westward 13P525 Mason's Line — О — Westward 13P512 
Brick Trowel, London Pattern, DuraSoft, 1-Pc. Forged — 11 4% Marshalltown  5LN36 Mason's Line Winder w/Handle, = — Marshalltown  5LN72 
Brick Trowel, Narrow London Pattern, ErgoSoft 11 4% Westward 13P514 Orange Braided Nylon, 250 Ft. 
Gauging Trowel, ErgoSoft 7 3% Westward 13P518 Tool Kits 
inti 11% И Westward 13P527 9-Pc. Brick Layer's Apprentice Tool Kit: Includes Brick Trowel, 

Tuckpointing Trowel, ErgoSoft PP/TPR 1% % Westward 13P526 Pointing Trowel, Joint Raker, Margin Trowel, Brick Jointer, Marshalltown 4JB18 
Margin Trowel, Eigasoft PP/TPR 5 2 Westward 13P521 Line Blocks, Line Winder, Masonry Brush, Canvas Tool Bag 
Bucket Trowel, Soft-Grip 7 4% Westward 134652 
Convex Jointer 10 Te Westward 13P513 


Hand Float 
13P541 


Concrete Trowel Concrete 
13A736 Apprentice 
Tool Kit 


13A756 


KZ 


[KRAFT TOOL со.) 


Concrete Hand Tools WESTWARD db 


» Additional edger and trowel handle types are available on Grainger.com Mie Premiere 
L W Item L W Item 
Description (in.) (in.) Brand No. Description (in.) (in.) Brand No. 
Floats Kneeler Boards 
Hand Float, Magnesium, Bevel Ends, Wood Handle 16 3% Westward 13Ү755 Polypropylene Cushion Pad 19 13 % Westward 13А618 
Hand Float, Rubber, Square Ends, Plastic Handle 9 4 Westward 13Р541 Lightweight, Stainless Steel w/Knee Pads (Pair) 28 8 Kraft Tool 43Ү535 
Hand Float, Magnesium, Square Ends, DuraSoft Handle 16 3% Marshalltown 22P287 Polystyrene w/Knee Pads (Pair) 30 10 Kraft Tool 43Ү534 
Float Extension Adapter and Brackets Placers 
Bull Float Bracket, Threaded, 4-Hole Kraft Tool 43Ү466 Aluminum Concrete Placer w/o Hook, Kraft Tool 43Y495 
Rock-It Bull Float Bracket Marshalltown 22P293 Textured Foam Grip Incl. 
Knucklehead II Bull Float Bracket, Button, 6-Hole Kraft Tool 43Ү469 Handles 
EZY-Tilt II Tilting Bull Float Bracket, Button, 6-Hole Kraft Tool 43Y468 ^ Swaged Handle, Blue Anodized Aluminum 72 1% Kraft Tool 43Y471 
Trowels Swaged Handle, Aluminum 72 1% Kraft Tool 43Ү472 
12 4 Westward 1347366 Kumalong Concrete Mover Handle, Wood 54 1 № Kraft Tool 21ҮН09 
14 4 Westward 134738 Threaded Handle, Lightweight Aluminum 72 1% Marshalltown 22P291 
Concrete Trowel, ErgoSoft PP/TPR Handle 16 4 Westward 13А740 СЕВ 
18 4 Westward 13A742 Push Button Handle, Thick Walled Aluminum 72 1% Marshalltown 22P289 
Square Ends, Stainless Steel, Curved DuraSoft Handle 14 4% Marshalltown 5LP08 Mixing Tools т 
18 4 Marshalltown SLP10 Mixing Bucket 15 11% Kraft Tool 43Ү530 
Square Ends, Carbon Steel, 1" DuraSoft Handle 20 4 Marshalltown 5EN98 Concrete Come Along Rake 
Pool Trowel, Rounded Ends, Carbon oncrete Come Along Rake Nupla 3MD41 
Steel, Straight DuraSoft Handle 14 4 Marshalltown 5LP20 — "Concrete Placer w/Hook Р Е 
Buttering Trowel, ProForm Handle f. 498 Kraft Tool 43Ү556 Concrete Placer w/Hook, Textured Foam Grip Handle Kraft Tool 43Ү496 
Gauging Trowel, ProForm Handle 7 КЕЛ Kraft Tool —43Y557 Hand Held Concrete Smoother 
Duck Bill Trowel, ProForm Handle 10 2 Kraft Tool 43Ү558 Hand Held Concrete Smoother Kraft Tool 43Ү524 
36 5 Kraft Tool 43Ү474 Concrete Tool Kits 
Fresno Trowel, Round End, All-Angle Bracket 42 5 Kraft Tool 43Ү475 1-Pc. Kit: Includes 12 in Wood Float, 16 in Magnesium 
48 5 Kraft Tool 43Ү476 Float, 16 in Cement Trowel, 5 in Margin Trowel, 6 in 25 4 10% Westward 13A756 
ProForm Power Troweler Replacement Blades Stainless Edger, 6 in Stainless Groover, Tool Bag 
Combination, Steel 14 8 Kraft Tool 43Y489 7-Рс. Concrete Apprentice Tool Kit: Includes 
Groovers Finishing Trowel, Margin Trowel, Magnesium Marshalltown 41819 
Walking Groover, Stainless Steel, 1⁄4 in Radius, 6 3 Westward 13A754 Hand Float, Wood Float, Stainless Steel Groover, 
Ye x Vs in Groove, ErgoSoft Handle Curved End Edger, Canvas Tool Bag 
Concrete Hand Groover, Stainless Steel, % in 6 3 Marshalltown 5LN25 Bull Float Kit, Includes (4) 134 in Handles Mfr. No. 
Radius, 1^ x % in Groove, DuraSoft Handle 17-8-ASU, (d Ea: 48 x 8 in Square End Bull Float-Blade ов 
Edgers Mfr. No. B48B, Bull Float Bracket Mfr. No. 16-RKT-N 48 8 Marsha - 22P308 
Universal Edger, Stainless Steel 6 3 Westward 13Ү753 22P293), and Water Resistant Nylon Tote, With 
Rub Brick Rigid Reinforced Base And Stiff Side Panels 
Concrete Rub Brick 6 3 Marshalltown 22P295 
890 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Concrete Mixers 


WESTWARD WHEELBARROW MIXERS 
Mixers feature metal blades and a gear 
locking system. 10N693 features a heavy-duty 
frame and removable handles for compact 
storage. 10N694 has a welded steel frame, 
torsion bar suspension, and easy-to-use dump 


mechanism. 


MARSHALLTOWN MIXERS 


Wheelbarrow Mixer—Hand-tow mixer 
includes stand and has removable handles for 
easy storage. Tires are made of flat-free rubber. 


Tow-Behind Concrete Electric Mixers, 
18F334 and 18F335—25-rpm mixers feature 
reinforced square tubular frame with steel 
channel yoke; wheel- and hand-brake tilting 
mechanism; and any-position frictional hand 


brake. 


KUSHLAN WHEELBARROW MIXERS 
21-rpm electric mixers feature 8" power cords 
and 34e" -thick, easy-clean polyethylene drums 
that resist dents, cracking, and rust. Welded 

steel frames. Steel mixing blades. 


Description 
Westward Mixers 


Wheelbarrow Mixer 


Marshalltown Mixers 
Wheelbarrow Mixer 


Tow Behind 


Mortar Plaster Mixer 
Kushlan Mixers 


Wheelbarrow Mixer 


Pedestal Mixer 


Kushian Accessories 


Cement Mixer Stand, For Use Wi 
Cement Mixer Drum, For Use Wi 


Drum 
Size Dia. 
3 V» cu ft 20 Yin 
4% cu ft 22 V in 
3 cu ft 24 in 
6 cu ft 30 in 
6 cu ft 30 in 
12 cu ft 31 in 
3 V» cu 22 in 
3% cu 22 in 
6 cu ft 28 in 
6 cu ft 28 in 
6 cu ft 28 in 
3 V» cu 22 in 
4 V cu 22 in 
10 cu ft 36 in 
h 2DCL1 
h 2DCL5 


WESTWARD муғзнантомы 


KUSHLAN PEDESTAL-MOUNTED MIXERS 
21-rpm electric mixers swivel 360° and can 
be discharged in any direction. Drums can 
be adjusted to the correct angle for particular 
mixes. Welded steel frames are easily broken 
down without tools. 8" power cords included. 


22DA24—This mixer is designed with polyeth- 
ylene drum, heavy-gauge steel tubing frame, 
and telescoping handles. 


2DCL5—This mixer has a steel frame that's 
easy to move from place to place. Food-grade 
liner extracts easily from basket. 10" x 24" 
flat-free tires. 


2DCL7—Drum holds ten 80-Ib. bags of premix 
concrete. Driven by a 20:1 gear box with a 
chain sprocket drive system. Aggressive mixing 
blades. 16" x 4" flat-free tires. 


ACCESSORIES 


Mixer Stand 6LCX9 converts mixer to a station- 
ary unit. 


Drum Drum Overall 
Opening Gauge/Material Motor Length 
16 % in 15 ga, Poly 115V 48 Yin 
1594 in 19 Ga., Steel 120V 55 V^ in 
14 Yin 20, Stee 115V Direct Drive 45 in 

18 in 10 Ga., Steel Honda Gas 75 іп 

18 in 10 Ga., Steel 1.5 HP Electric 78 in 

33 % in x 29 in 11 in, Heavy Steel Gas 85 in 

17 in 6 in, Poly 115V Direct Drive 47 in 

17 in 6 іп, Poly 115V Direct Drive 53 in 
17 іп s in, Poly Loncin Gas 65 in 
17 ^in %e in, Poly Honda Gas 65 in 

18 in %e in, Poly 115V Direct Drive 50 in 

17 in s in, Poly 115V Direct Drive 57 in 

17 in 6 in, Poly 120V, Direct Drive ООР 57 in 
16 іп %e in, Poly 120V, Direct Drive ODP — 56 in 


Overall 
Width 


25 Vin 
28 in 


29 in 
61 in 
54 in 
59 in 


25 in 
25 in 
29 in 
29 in 
29 in 
29 in 
36 in 
42 in 


Marshaltown 
32ZU70 


Overall 
Height 


4154 in 
49 V^ in 


35 V^ in 
51 in 
65 in 
83 in 


44 in 
42 in 
43 in 
43 in 
46 in 
62 in 
62 in 
68 in 


Axle Type 


Rigid 
Rigid 


Hand Tow 


Steel U S, 


ring 


Rubber Torsion 
Rubber Torsion 


Rigid 
Rigid 
Rigid 
Rigid 
Rigid 
Rigid 
Rigid 


Rigid 


HAND TOOLS 
Concrete Mixers 


Westward 
10N693 


Kushlan 
22DA21 


Mfr. 
Model 


MIX3 
MIX59289 
MIX59292 

1200MP8HP 


350EPOXY 
350DD 

650GAS-L 

650GAS-H 
600DD 
350МР 
45000 
100000 


Universal 
Stand 
450-3 


Item 
No. 


10N693 
10N694 


327170 
18Ғ334 
18Ғ335 
35FV48 


22DA16 
22DA20 
56LA90 
56LA89 
22DA21 
22DA24 
2DCL5 

2DCL7 


6LCX9 
6LCYO 


Cement Mixer Drum Lid, For Use With 2DCL5 450-4 


© Collomix’ 


Handheld Concrete Mixers 


HEXAFIX coupling lets you change the mixing paddle quickly without tools. 
Feature reduced noise and electronic speed control. Easy-to-operate with 
straight back and ergonomic grip handles. Double-action trigger has safety 
lock-off to prevent unintentional machine start-up. 29UK09 can be used with 
cement, plaster, and ready-mixed mortar. 29UK11 is for plaster, mortar, screed, 
concrete, and quartz-filled epoxy resins. Counter-rotating mixer 29UK12 has no 
counter-torque, making it easy to move in heavy and viscous material. Ideal for 
miscellaneous mortars, slightly moist mixes, plaster, screed, coverings, filler, 
filled and unfilled epoxy resin, cement, and bitumen mixes. 


Description HP 
Handheld Mixers 


29UKO9 
Mfr. Item 


Rotation Speed atLoad Mixing Volume Model No. 


Mixer 1 1382 һр 
2-Gear Mixer — 1 496: һр0 to 470 rpm, 0 to 640 rpm _ 0 to 
2-Gear Mixer 2 %4 hp 0 to 410 rpm, 0 to 580 rpm 010 23.5 gal X06R 29UK11 
2-Paddle Mixer 17%; hp 


Description 


Mixing Paddles 
2-Blade 
3-Blade 

Bird Cage 

Low Viscosity 
Dual 


Concrete Stirring Paddle 
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0 to 590 rpm 


0 to 430 rpm 


0 to 


0 to 


For Use With 


CX100, X01 
CX600, X06 
CX100, X01 


10 gal XO1R 290К09 
17 gal XO4R — 29UK10 


25 gal XO55R — 29UK12 


Mfr. Item 
Model No. 
WK120HF 29UK14 
MK160HF 29UK19 
KR120HF 29UK16 


Mfr. No. X04, X06 DLX152HF 29UK13 


CX44, X055 


MKD140HF 29UK21 


Mfr. No. X04, X06 WK140HF 29UK15 


6LCY1 


891 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE Scan. Order. Done. "mu n 
Engine Oil Details on page А1. 


КЕШЕ 
ADVANCED 
DURABILITY. 
T 


33GP21 43Y876 12G350 33GP82 33GR68 


А ы А T il 
Conventional Engine Oil кА Есе Mobi 
Item Item Item 
SAE Grade Size No. SAE Grade Size No. SAE Grade Size No. SAE Grade Size No. 
Castrol Mag 1 Pennzoil High Mileage 14 1UBY3 
1qt 52HG03 1aqt 43Y876 5W-20 1q 33GP97 5W-30 5q 21A120 
5W-30 141 52HG01 10W-30 5 gal 43Y879 5W-30 14 336801 55 да! 2MWD6 
5 qt 52HF97 5 qt 43Ү877 55 gal 33GP99 1q 1UBX2 
10W-30 141 52НҒ98 10W-40 141 43Ү882 14 33GP91 10W-30 5q 214118 
5 qt 52HF99 20W-50 32 02 49ЕР09 10W-30 5q 33GP93 55 gal 2MWD7 
10W-40 141 52HG04 30W 1 qt 43Y892 55 gal 33GP92 10W-40 14 1UBXS 
Citgo Supergard Ultralife Mobil Super" 10W-40 14 33GP95 5q 21A119 
5W-30 141 45KJ23 5W-20 141 126346 5q 33GP96 20W-50 1q 1UBX3 
10W-30 1at 45KJ25 5W-30 1at 126347 Quaker State Valvoline MaxLife™ High Mileage 
Formula Shell 10W-30 1at 120344 30// 14 33GR85 5W-20 5q 46KK43 
5W-20 1qt 33GP30 Mobil Super™ High Mileage Quaker State Advanced Durability™ Valvoline Premium Conventional 
55 gal 33GP29 5W-30 141 126350 5W-20 5q 33GR65 10W-40 55 gal 453622 
5W-30 1 qt 33GP33 Pennzoil 55 gal 33GR66 20W-50 55 gal 453621 
5 qt 33GP31 5W-20 dat 40GT26 5W-30 5q 33GR68 Valvoline Super HPO Premium 
1at 33GP21 55 gal 33GP80 55 gal 33GR67 30W 14 1UBX8 
10W-30 5 qt 33GP19 141 400725 10W-30 55 gal 33GR59 40W 14 1UBX9 
55 gal 33GP20 5W-30 5 qt 33GP82 10W-40 5q 33GR63 50W 14 1UBY1 
1 at 33GP24 55 gal 33GP81 55 gal 33GR62 Valvoline VR1 
10W-40 5 qt 33GP22 141 406728 20W-50 5q 33GR64 10W-30 1q 46KK51 
55 gal 33GP23 10W-30 5 qt 33GP75 Valvoline 20W-50 1q 46KK40 
20W-50 1at 33GP26 55 gal 33GP74 30W 1q 1UBY5 30W 14 453A92 
55 gal 33GP25 10W-40 1at 40GT24 Valvoline All Climate Premium 40W 14 453A91 
30W 1at 33GP27 141 40GT30 1q 1UBY4 50W 1q 46KK45 
20W-50 5qt — 33GP78 9W-20 5qt 46KK42 
30W 141 406727 


HIGH шім 


^ 


DURA». inc 35W-30 


5w-20 


33ME26 33GP83 
49EP12 21A123 
Synthetic Blend Engine Oil 
Item Item 
SAE Grade Size No. SAE Grade Size SAE Grade і SAE Grade Size No. 
Castrol 10W-30 іш 43Y881 15W-40 1t 4JPR9 5W-30 14 1UBZ6 
5W-30 iqt 52HF96 5 qt 49EP13 30W 1 gal 4JPT3 5q 21A123 
10W-30 141 52HG02 10W-40 1qt 43Y883 Valvoline? Durablend® 10W-30 14 10871 
CITGO® Supergard Pennzoil? dexos1™ 5W-20 iat 1UBZ8 54 214121 
5W-30 141 33ME26 5W-30 141 33GP83 5 gal 453C18 10W-40 iq 1UBZ3 
10W-30 Tat 33ME27 Pennzoil® Gold™ 5W-30 14 10879 54 21A122 
MAG 19 5W-20 E gal 33GP88 5 gal 453C19 20W-50 14 10877 
5W-20 iat 43Y884 5W-30 101 33GP89 10W-30 {at 1UCB1 Valvoline? Premium Blue? 
5 qt 49EP10 Quaker State? Defy” High Mileage 10W-40 1at 1UCB2 10W-30 1 gal 46KK33 
Tat 43Y887 10W-30 tat 33GR69 Valvoline® MaxLife™ Valvoline® Premium Conventional 
5W-30 5 qt 43Y888 Quaker State® dexos™ OW-20 5 gal 453009 5W-20 55 gal 453C20 
55 gal 43Y889 5W-30 {qt 33GR57 5W-20 5 gal 453C07 Valvoline® Synthetic MaxLife™ High Mileage 
MAG 1% High Mileage Quaker State? Enhanced ИМЕН 5W-30 5 gal 453C08 0W-20 14 46KK46 
5W-20 {qt 43Y886 5W-20 55041 33GR77 55 gal 453484 
5 qt 49EP11 5W-30 55 gal 33GR58 10W-30 25102 453A85 
5W-30 Tat 43Y891 Renewable Lubricants Valvoline® MaxLite™ л Шеаде 
5 qt 49EP12 5W-30 1 gal A4JPT5 5W-20 1at 1UBZ4 
10W-30 Tat 4JPR7 
892 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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45KJ13 


CITGO. 


LUBRICANTS 


Full Synthetic Engine Oil 


everest Pezza Mobil 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Engine Oil 


33GR11 33GR17 453A66 


Breakdown-resistant formulas withstand high and low temperatures better than conventional oil, offering improved performance. 


Dexos Item Dexos Item 
SAE Grade ^ Rating Size No. SAE Grade Rating Size No. 
CITGO® Supergard 15W-50 No 19 4NYY1 
0W-20 1 1at 45KJ13 Pennzoil® 
5W-20 No Tat 45KJ09 10W-30 No 14 3360804 
Мо  55gal  45KJ07 Pennzoil? Platinum" 
5W-30 No iqt 45KJ17 0W-20 No 1q 33GR03 
10W-30 No Tat 45КЈ19 No 55gal 336802 
Formula Shell? 5W-20 No 1q 33GR07 
5W-20 No iqt 336Р38 No 55gal 336808 
5W-30 No iqt 33GP39 No iq 33GR09 
10W-30 No iqt 336Р36 5W-30 No 5q 33GR11 
MAG 19 No  55gal 336842 
0W-20 2 5gt 49ЕР14 Pennzoil® Ultra Platinum" 
5W-20 No 1at 43Y885 5W-20 No 1q 33GR16 
No 5qt 49ЕР15 5W-30 No 14 336817 
5W-30 2 Tat 43Ү890 Мо 55041 336810 
2 504 —49EP16 10W-30 No 14 336815 
10W-30 No iqt — 43Y880 Pennzoil? Ultra Platinum™ European Engine 
No 5qt — 49bP17 5W-40 No 33GR21 
Mobil 1™ No —55gal 336822 
0W-20 1 1at ANYX8 Quaker State? Ultimate Durability” 
OW-30 1 tat 5ХВ57 0W-20 No 55041 336887 
0W-40 No iqt ANYX9 5W-30 No 55gal 336895 
5W-20 1 1at 3GZY1 
5W-30 1 1at 5ХВ56 
10W-30 No iqt 5XB58 
М) - D Е 3 
Valvoline. т Ж a ғ) * 
W ш RENEWASLE LübriMatic 


Small Engine and Marine Oil 


Lubricants are made to meet the requirements of engines that require an oil/ 
gasoline premix; variable ratio oil injection systems; and motorcycles, ATVs, 
inboard/outboard boat engines. 


Dexos Item Dexos Item 
SAE Grade ^ Rating Size No. SAE Grade ^ Rating Size No. 

Quaker State? Ultimate 2 1044 46КК48 
Durability” European Engine No 5gal 453612 
5W-30 No 55gal 336103 No 5gal 453014 
5W-40 No 55gal 336Т01 5W-30 1 5 qt 46KK41 
Valvoline? MaxLife™ 1 3207  4NPH8 
0W-20 No 55041  453A81 No 55gal  453A69 
5W-20 No 550241  453A83 No 55gal  453C35 
Valvoline? Max Tech No 5gal 453010 
0W-20 No 5 qt 453A94 5W-40 2 3202 АМРН9 
Мо 55gal  453A97 Мо 55gal 453036 
5W-20 No 55gal  453A98 No 5 qt 46KK47 
5W-30 No 55gal  453A68 10W-30 No  320z  4NPH5 
No 32504! 453А99 No  55gal 453637 
10W-30 No 925024 453001 20W-50 No  320z  4NPH7 

Valvoline? Synpower? Valvoline? Synpower? High Mileage 

0W-20 1 3207  4NPH4 Detergents, High Mileage 

0W-40 No 141 453A95 0W-20 1 iqt 46KK49 
5W-20 No 5gal 453616 5W-20 1 1at 46KK50 

1 32027 . 4NPH6 Valvoline® Synthetic MaxLife™ High 

Mileage Detergents, High Mileage 
5W-30 1 3202 АМРН2 
10W-30 No 3202 АМРНЗ 
Valvoline? VR1 
20W-50 No ү 453А66 
- 


Epping OW) 


Item 
Brand SAE Grade Size Base Oil Std. No. 
Gasoline Engines 
Motorcycles " - 

‘пав 10W-40 1 onventional АРІ, ЈА 4NPJ1 
Valvoline? —9ow-50 10 Conventional API, JASO ANPJ2 
Marine FC-W and FC-W 
Quicksilver 25W-40 14 Conventional Catalyst Compatible 52H615 
ATV/UTV 
Valvoline® 10W-40 14 Conventiona API, JASO ANPJ4 
2-Cycle Engines 
Marine 
Pennzoil® 1 gal Synthetic Blend TC-W3 33GR36 
Quicksilver 1.1 gal Conventiona — 52H619 

1 gal Conventional BIA, NMMA TCW3 453A77 
Valvoline® 1q Conventional BIA, NMMA TCW3 453A90 
16 02 Synthetic Blend BIA, NMMA TCW3 A4NPN8 
Chain Saws, Garden Equipment, Motorcycles, Snowmobiles 
Lubrimatic 1q Conventiona == 41АА47 


A 


OIL PRODUCTS, 


N 
АТУ 
ASAN: à 
2 | ў 

\' Ü 

А 


MYST, 


A 
INC. Qr 2% 


Engine Maintenance Additives 


D @ 7 зл 


Item 

Description Size No. Description Size 
Bar's Leaks Pyroil 
Rear Main Seal Repair 16.9 о. 360346 Engine Flush 30 oz 
Lucas Rislone 
Heavy Duty Oil Stabilizer 3202 49ЕРЗб Engine Oil Supplement 1102 
Heavy Duty Oil Stabilizer 1 gal 49EP37 with Zinc Treatment 
Pure Synthetic Oil Stabilizer 1at 49EP48 Seafoam 
Marvel Mystery Oil Motor Treatment 16 oz. 
Marvel Mystery Oil? Oil Additive 1602 190071 Slick 50 
Marvel Mystery 0119 Oil Additive — 32 oz TUET3 Engine Oil Treatment 15 02 
Marvel Mystery Oil® Oil Additive — 1 gal 1UET4 Sta-Bil 
Motor Medic Fogging Oil 12 02 
Oil Treatment with Sludge Guard 14027 — 54YG07 СІР 
Stop Smokin' Oil Treatment 1402  54Y608 Oil Treatment 15 0z 
Oil Optimizer w/ PTFE & Zinc 1202:  54YG06 Supercool 
Engine Stop Leak 1202  54YG24 Multipurpose Total Dye 1oz 


41AA47 
4NPJ4 
33GR36 453A77 43Y867 
Item 
Brand SAE Grade Size Base Oil Std. No. 
Chain Saws, Garden Equipment, Marine, Motorcycles, Snowmobiles 
А API TC, JASO FB, 
1 gal Conventional NMMA TCW-3 20RW79 
® А API TC, JASO FB, 
MAG 19 1at Conventional MN ATQ, 43Y867 
шы ич 
— ga onventiona В 
Quicksilver 15077 Conventional TC-W3 52HG16 
1 gal Bio-Synthetic ASTM & TC-W 4JPR2 
А 1 gal Bio-Synthetic АӨТМ, TC-W & TC-WII 4JPR4 
Renewable Lubricants Tat Bio-Synthetic ASTM & TC- 4JPR1 
tat Bio-Synthetic — ASTM, TC-W & TC-WII 4JPR3 
Valvoline® iqt Synthetic Blend АРТІС ASTM. МММА, тура 
Quicksilver iqt Conventional — 52HG17 
1 


эшл. 
36D346 [ET EZ. 49EP36 25 
КЕРДИ. 
Mm 
No" = 
21A059 
360348 pu 
20RW99 И 
465028 са = 
2AEP1 = 
Бі. регі 
52HF64 = 
4LTU8 1UET4 20RW99 465D28 4LTus 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE Scan. Order. Done. 


Diesel Oil & Fluids Details on page А1. 
Item Item 
SAE Grade Size No. SAE Grade Size No. 
40// 5 gal 43Y897 40W — — 5 gal 4NPT6 
Mobil Delvac™ 1230 Valvoline? Premium Blue" 
30W 1at 6KXK8 1 gal 1UBY7 
Mobil Delvac™ 1300 Super 15W-40 5 gal 4NPR8 
15W-40 1 gal 47Ғ24 55gal _ 2MWE3 
Mobil Delvac™ MX Full Synthetic 
15W-40 1 gal 4NYY4 MAG 19 
1 qt 4NYY3 5W-40 1 gal 43Y898 
Shell Mobil Delvac™ 1 
30W 1 gal 56RU30 5W-40 1 gal 5ХВ62 
a - Shell Rotella? T1 Shell Rotella® Т6 
1 at 33GP53 7 1 gal 52МЕ06 
S2NEO01 1UBY f S0 55gal 33GPsp 51-40 144: 33GP72 
Item 40W 1 gal 52ND95 Valvoline? Premium Blue" 
m SAE Grade Size No. — 5 gal 33GP56 5W-40 1 gal 4NPT1 
= = Conventional 50W 55 па 330Р58 55gal 453631 
All Fleet All Fleet? 10W 55 gal 33GP49 Synthetic Blend 
. 5 gal 54YF17 Shell Rotella® T4 CITGO® Citgard 700 
ство (77272099 190-40 550414 S4YF18 10W-30 1 ga 52ND96 10W-30 igal 54Н075 


Chevron 55 gal 52ND97 Mystik JT-8 


15W-40 igal  52HG06 1да!  52NE01 2gal — 33MFOi 
M о bi І Г 1st. SB 15W-40 25gal 92409 45w-40 2gal 400Ғ53 
CITGO® Citgard 600 5 да 52МЕ02 5gal 40052 


15W-40 1047  33ME30 | 55gal _ 52NE03 55gal 400Ғ54 
55gal 33ME29 Shell Rotella® T5 ES 501 33MFO3 
(М) My stik TOW - 55gal  ЗЗМЕ28 10-30 Igal 52NE09 | 55gal _ 33МЕ02 

16.4 MAG 19 25441 52NE08 Shell Rotella® T5 
VSUK 10W-30 Igal 20RW86 Valvoline® All-Fleet® Plus 10W-30 55gal 52МЕ07 
Diesel Engine Oil 1 даг 43894 1041: 4NPT8 15W-40 | {gal 52МЕ10 
15W-40 AE | MP 15W-40 2 4 АЕ Valvoline? Premium Nur i m 

: | ИК 5 ga ga gà 
Lubricants are designed to maintain 55gal 43Y901 55 gal 2MWET 10W-30 55 gal 45389 
performance and extend the life of 30W 1qt 43Y902 e 14 1UBY8 BW-40 1 gal 453C04 
diesel motors. 5gal  —43Y896 5 gal 4NPT4 
- 


CRE 


STABIL 
Fuel Therapy 
DIESEL 
6MGJ8 48RH21 54UD30 — - 
4», Item ч 
m : Size No. 49U501 49EP32 10N802 
М) BEANS K | een DEF Valvoline Premium Blue" 
aus 2.5 gal 6MGJ8 PAGED Be гошер 
à 330 gal 21A076 ICRC / 277 2 Fuel Solutions seaviceled. „АП. 
DEF Diesel Peak Blue DEF CRE Diesel Additives STA: BIL 
: 1 gal 48RH21 . M 
Exhaust Fluid 25 0a “а: | Diesel Fuel Additives 
Specially blended to help meet the EPA's ü E gal 48RH24 бегей ебі á пет 
near-zero emission requirements іп selec- = іші ЕТЕП WT € reals up to R 
tive tive catalytic reduction (SCR) diesel engines. ош 5AUD31_ reduction (SCR) diesel engines. 55 gal 54UD31 CRC 
Diesel Cold Flow" Diesel Fuel 
Anti-Gel with Lubricity 500 gal Fue tat 1YHR9 
Diesel Fuel Therapy? Diesel 
njector Cleaner 125 gal Fue 1044 1YHR3 
Diesel Power Kx 
Diesel System Cleaner and Cetane Booster 150 gal Fue 2002 2AEN9 
150 gal Fuel 2007 2АЕМ8 
DieselPower!® Diesel Fuel Anti-Gel Anti-Gel Protection Down to -40°F, 
Removes Water to Prevent Corrosion 3202 481231 
DieselPower!® Performance 
487A71 mprover and Cetane Booster 150 gal Fue 2002 2AEN7 
Diesel/Bio-Diesel Blends 
4%. ВЗС Fuel Solutions 
Б Н m 1 oz or per 10 gal Fuel 802 49U499 
IDE AES Diese Mechanic aa Pome 1 oz or per 10 gal Fuel 24 oz. 490501 
Мы y 1 oz or per 10 gal Fuel 1gal 49U502 
BlueDEF® ioe yim Fuel Therapy? Diesel 
Transfer Pumps njector Cleaner with Anti-Gel 125 gal Fue tat ТҮНРІ 
Howes Lubricants 
Hose Item Diesel Fuel Additive Fuel Additive 6407 49ЕР21 
GPM Length Includes Voltage No. Lubricator Diesel Treatment Fuel Additive 3207 49ЕР22 
Electric Operated Drum Pump meas FU Ada БЕГЕЙ 3 SEP 
Bracket, Dispense Hose, Fittings, lesel Fue itive ue itive oz 
7109  20ft Nozzle, Pump. Suction Hose 115VAC 48RH25 Power Service Products 
81010 13 ft ч 120VAC 487А71 Bio Kleen? Diesel Fuel Biocide 320 gal Fuel 1607 49EP34 
81010 135 Discharge Hose, Drum Adapter, Polyethylene Nozzle -- 42/90 167472 Clear-Diesel? Diesel Fuel and Tank Cleaner 100 gal Fuel 320z 49ЕРҘ5 
Electric Operated Tote Pump Diesel 9119 Gelled Diesel Fuel Additive 100 gal Fuel 32 02 49EP32 
81010 208 4 ft Suction, Discharge Hose, Stainless Steel Nozzle 120VAC 487А77 Diesel Fuel Supplement? «Cetane Boost? 100 gal Fuel 3202 49EP25 
84010: 2071 4 ft Suction, Discharge Hose, Polyethylene Nozzle T20VAG — 4BTATO 3750 gal Fuel 25 gal_ASEP27 
81010 20ft ' 9 , ғоуеілу 12/00 487479 Diesel Kleen® +Cetane Boost? Diesel 100 gal Fuel 3202 49ЕР29 
Hand Operated Drum Pump System Cleaner and Cetane Booster 3750 gal Fuel 2.5 gal 49EP31 
1 10% 10 ft DEF Dispense Hose and Poly Nozzle, 2 ғ A8RH27 Sta-Bil 
i in Bung Adapter, Expandable Down Tube di Diesel Fuel Stabilizer 320 gal Fuel 32 02. 10N802 
0.13 20 ft Drum Adater, Expandable Downtube — 487A70 1280 gal Fuel 1 gal. 10N803 
891 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Fuel Treatment 


Fuel 
Injector rws 
Intake Valve 


2AEP6 19MX37 465D32 20RW72 20RW74 2WCF6 49U487 49U494 20RX01 


Fuel Additives НЕТ сета (ШУ се СМ) neun. Sof 


ltem Pkg. ltem Pkg. 
Description Size Brand No. Qty. Description Size Brand No. Qty. 
Gasoline Gasoline and 2-Cycle 
Antifreeze and Water Remover 12 02 Heet 2AEP6 1 8 oz B3C Fuel Solutions 490487 1 
14.5 oz CRC 19MX37 1 Ethanol Shield" Ethanol Fuel Stabilizer 24 oz ВЗС Fuel Solutions 490488 1 
Fuel Injection and Carb Cleaner 6 о2 Gumout 465D32 1 1 gal B3C Fuel Solutions 490488 1 
12 02 Mag 1 20RW72 1 8 oz B3C Fuel Solutions 490493 1 
Fuel Injection Cleaner 6 oz Gumout 465030 1 Mechanic In A Bottle" Fuel System Cleaner 24 oz. ВЗС Fuel Solutions 490494 1 
Fuel Injector and Intake Valve Cleaner 12 02 Mag 1 20RW73 1 1 gal B3C Fuel Solutions 49U495 1 
Fuel Stabilizer 807 Lucas 460U47 1 Gasoline, Diesel and 2-Cycle 
Octane Boost 12 oz. Mag 1 20RW74 1 Antifreeze and Water Remover 12 02 Heet 2AEP7 1 
Octane Booster 15 02 Lucas 460U45 1 Gasoline and Diesel 
Gasoline and E-85 Fuel Additive 5.25 oz Lucas 49ЕР45 1 
Fuel Injector and Intake Valve Cleaner 12 oz. Valvoline 2WCF6 1 Fuel System Cleaner 1 gal Seafoam 20RX01 1 


~ (смт o TE гт CED 
т 2-Cycle Oil Brand Size пеп [^ 


Conventional 

Я - d 5.1377 6 
Gasoline to Oil Mix Table s 26 02 A 

aen | 9 807  20RW80 1 
_Mix Ratios | 16:1 | 24:1 32:1 40:1 50:1 Poly Guard 802 52HG09 1 
US Gallon US Ounces of Oil Sta-Lube — 15oz 5ТМ63 1 

T d Full Synthetic 
PEE 1 | 80 55 4.0 32 25 | Mag 1 2607  43Y868 

i 2607 БШЦИ 
2 160 | 105 8.0 6.5 5.0 Makita $40 М 1 
3 | 240 | 160 | 120 | 95 7.5 Synthetic Blend 

460507 а 320 | 215 | 160 | 130 | 100 Echo фо an ——$ 
р 20RW78 5 400 | 265 | 200 | 160 | 13.0 Mag 1 15.6 ох  20RW78 1 
- 4 Oregon 1.8 oz 460507 1 


46T343 


3KB54 


Small Engine Fuel Mp. 


= 94 octane 

Nonethanol fuel is formulated to provide easier 
starts. Remains stable for up to 2 years once 
poured into the tank; keeps for up to 5 years in an 
unopened can. 


10N792 2AEP4 


Fuel Stabilizers = Пет п. 
K&W® Stor-X? Gas and Diesel Fuel Stabilizer— iim 2-Cycle Premixed Fuel and ш i 0 1) à 
Helps keep gasoline, diesel, and aviation fuel fresh -— Description Size No. 1 gi iin j 
al 
for up to 12 mo., and promotes easy start-up after Stor-X9 Gas and Diesel "m em ET 461349 
storage. Inhibits formation of varnishes, peroxides, ше Stabilizer 2-Cycle TEE Fuel and m МӘНЕНІК (40:1 and 50:1) 
a- 1 gal 

and gums. 360°° Marine" 8 oz BEVX7 2-Cycle Premien Fuel and o ш: 1) 

J0 per д : 3207 БЕ\/ХВ 494 4 
Sta-Bil? Fuel Stabilizer —Use with all gasoline 360° Protection " 1002 10N792 | 4-бусіе Unleaded Fuel 
blends, including ethanol blends up to E-85, to keep ie ae 1 at Lid 8 
fuel fresh and help ensure easy starts after 1 to 24 Fuel Stabilizer 32 oz 2NEP5 5 dal 461346 1 
mo. in storage. 128 oz. 2AEP4 54 gal 467348 1 
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Transmission & Power Steering Fluids 


Mobil С mili (747% EVEREST 


Transmission Fluids 


A variety of formulations are offered to help keep automatic and manual transmissions operating effectively. 


A 


CITGO. 


LUBRICANTS 


Consult the owners manual for specific recommendations for a given vehicle. 


Item 
Type Size Brand No. 
Automatic Transmission Fluid 
For Use With Allison Transmission 
Delvac(TM) Synthetic 1 gal Mobil ANYY2 
For Use With Chrysler 
1q Valvoline 1UCB4 
ATF + 4(R) 1q Pennzoil 49DR42 
3207 Мад 1 20RW84 
For Use With Ford 
1q Valvoline 1PKU3 
Mercon(R) V 1q Citgo 45KJ29 
3207 Мад 1 49ЕР20 
14 Mag 1 43Y875 
Type F Valvoline 1UCB5 
ULV® Synthetic 1q Valvoline 60КТ39 
For Use With Ford, GM 
1 gal Mag 1 43Y873 
1 gal Valvoline 1UCB6 
1q Mag 1 43Y871 
14 Valvoline 1PKU2 
1q Mobil 5ХВ55 
Dex-|ll/Mer 259a Magi 49EP18 
5 gal Mag 1 43Y872 
5 gal Valvoline 4NPJ6 
55 gal Valvoline — 2MWD9 
55 gal Citgo 45KJ35 
For Use With GM 
Dexron(R) ПІН 55 gal Citgo 45KJ27 
144 Valvoline 1UCB7 
Dexron(R) VI 1 qt Citgo 45KJ26 
141 Valvoline 60KT38 
For Use With Heavy & Medium Duty Truck 
QuatraSyn® 5 gal Citgo 33ME46 
Synthetic ATF 55 gal Citgo 33ME45 


52HJ26 


Transmission Accessories 


Item 
Description Brand No. 
Transmission Additives 
ransmission Stop Slip w/ i 
Leak Repair, 32 T P Rislone — 2EXX8 
ransmission Fix Stop Slip, 24 oz. Lucas 49EP41 
ransmission Cleaner, 16 oz. Seafoam — 20RX02 
ransfusion Automatic Transmission Motor — 54YG12 
Sealer & Cleaner, 32 oz Medic 
Multi Purpose UV Dye, Mix 1⁄4 
02 per quart of f uid 8 02 Supercool — 4LTV2 
Transmission Connectors and Repair Accessories 
ransmission Oil Cooler Line Repair 
Kit, Includes 79 Pieces. 15' Hose SUR&R = 52HJ26 
For Use With 916" & 34" Lines 
ransmission Oil Cooler hose, SUR&R — 52HJ27 


25 ft ^c in and % in 
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Нет 
Туре Size Brand No. 
SYN GARD" ES 5 gal Valvoline  453А70 
Synthetic 55 gal Valvoline 453A71 
For Use With Import Multi-Vehicle 
Import 1 qt Valvoline 46КК44 
For Use With Multi-Vehicle 
1 gal Valvoline ШЕН 
144 Valvoline 1PKU4 
1 qt Pennzoil 4006723 
Dex-III/Mer 141 Citgo 45KJ36 
5 gal Valvoline — 453C11 
3207 Mag 1 20RW83 
55 gal Valvoline 2ММ/08 
Dexron(R) VI/ 1at Mag 1 43Y874 
Mercon(R) LV 141 Citgo 45KJ32 
Synthetic ATF 141 Mobil 1 6Y776 
Automatic Transmission Fluid with Stop Leak 
14 Mag 1 43Y860 
Stop Leak igi Valvoline 4NPP8 
Continuously Variable Transmission Fluid 
CVT 1 gal Valvoline 453006 
141 Valvoline 6М6К0 
SynPower СҮТ 5 gal Valvoline 453613 
Drive Train Transmission Oil 
For Use With Off-Road Applications 
Drive Train 10W 55 gal Valvoline 453623 
Drive Train 130W 55 gal Valvoline _ 453624 
Drive Train 30W 5 gal Valvoline ANPU8 
А А 5 gal Valvoline 4NPU9 
Drive Train SOW 55gal Valvoline 453625 
Mobilfluid 424 2.5 gal Mobil 47Ғ29 
Mobiltrans HD 10W 5 gal Mobil 1MRG6 
Mobiltrans HD 30W 5 gal Mobil 1MRG7 


FIOBINAIR 


Transmission 


Fluid Exchanger 


= 12VDC 

Quickly exchanges fluid through the transmission 
oil dipstick in less than 20 min. Works with all types 
of automatic transmission fluid for most foreign 
and domestic vehicles. Has digital keypad, and low 
fluid alarm with indicator light. Includes two 32 qt. 
reservoir tanks. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Transmission Fluid Exchanger 92500 1DZK3 


Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


=> 


esl 


DEX/MERC 


e 


DEX/MERC 


1PKU2 45KJ26 


4NPJ5 


6Y776 43Y860 453C06 
Item 
Type Size Brand No. 
Dual Clutch Automatic Transmission Fluid 
For Use With Multi-Vehicle 
DCT Synthetic 1 qt Valvoline  60KT40 
Manual Transmission Fluid 
For Use With Chrysler, GM 
1 qt Pennzoil _ 33GR48 
Synchromesh iqt Valvoline 46KK52 
For Use With Heavy & Medium Duty Truck 
Delvac 1(TM) 50W 1 gal Mobil 1MRG2 
А 5 gal Valvoline 4NPV2 
SAE 50 Synthetic 16 gal Valvoline 4NPV1 
Syn Gard (TM) 5 gal Valvoline 453003 
SYN GARD" IS 75W-80 55 gal Valvoline 453017 
Synthetic HD 50 5 gal Mag 1 20RW85 


Power Steering 
Fiuid 


p 
21A069 
B 1PKU1 


Power Steering Fluids 


Item 
Brand Size No. 
Chrysler Vehicles, Ford, GM 
Е 12 02 21A068 
Pyroll Tat 21A069 
Pyroil w/ Stop Leak 12 07 21A067 
Sta-Lube 15 02 19М781 
я іш 4NPR1 
Valvoline 1 gal ANPR2 
Honda and Acura Vehicles 
Motor Medic 12 02 54YG04 
Pyroil 12 02 21A062 
Most Domestic and Foreign Vehicles 
Bar's Leaks w/ Steering Repair 16 02 36D349 
12 02 49EP40 
Lucas w/ Stop Leak 320 AQEPA2 
12 oz 54YG26 
Motor Medic w/ Stop Leak 141 54YG02 
1 gal 54YG03 
Valvoline MaxLife™ 1 qt 1PKU1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Gear Lube & Greases 
Base Viscosity Container Item 
AS ade Oil API Category/SAE Standards Index Size No. 
| 
For Differentials, Manual Transmissions, Trucks, Tractors, Industrial Gear Drives, Automobiles, Farm Machinery 
75W-90 Synthetic API GL-5 and MT-1; MIL-PRF-2105E, SAE J2360 5 ga 33ME41 
Mineral API GL-5 and MT-1; MIL-PRF-2105E, SAE J2360 143 55 gal 33ME40 
80W-140 Minera| API GL-5 and MT-1; MIL-PRF-2105E, SAE J2360 142 5 gal 33ME42 
For Heavy-Duty Service In Manual Transmission 
50W Minera| API GL-4 and MT-1 151 5 gal 33ME43 
For Transmissions, Differentials, Final Drives and Other Gear Cases of Trucks, Buses and Farm Equipment 
80W-90 Minera| API GL-5 and MT-1; MIL-PRF-2105E, SAE J2360 99 5 gal 33ME38 
мео 1140 Міпега! API GL-5 and MT-1; MIL-PRF-2105E, SAE J2360 97 5 ga 33ME39 
ад 
беаг 0115 
75W-140 Synthetic API GL-5 апа MT-1; SAE J2360 186 iat 43Y903 
75W-90 Synthetic API GL-5 and MT-1; SAE J2360 162 14! 43Ү904 
іпега API GL-5 and MT-1; SAE J2360 104 Tat 43Y908 AZF27 
80W-90 Mineral API GL-5 and MT-1; SAE J2360 104 1 gal 43Y906 
Minera| API GL-5 and MT-1; SAE J2360 104 2.5 gal 43Y905 A 
Mineral API GL-5 and MT-1; SAE J2360 100 141 43Y911 \ 
85W-140 Mineral API GL-5 and МТ-Т; SAE J2360 100 2.5 gal 43Y909 m 
Mobil Mineral АРІ GL-5 and MT-1; SAE J2360 100 5 ga 43Y910 
орі 
Construction, Mining and Agriculture Equipment, Vehicles 
75W-90 Synthetic ASTM 140 5 ga 45MY89 7 
For Axles, Final Drives and Some Manual Transmissions On Cars, Trucks, Tractors and Contractor and Mining Equipment = 
80W-90 Mineral АРІ GL-5, АРІ MT-1, Mil-PRF-2105E, SAE J2360, SCANIA STO-1:0 103 141 4Ғ979 Mobil 
Mineral АРІ GL-5, API MT-1, Mil-PRF-2105E, SAE J2360, SCANIA STO-1:0 103 2.5 gal 4ZF27 
85W-140 Minera API GL-5, API MT-1, Mil-PRF-2105E, SAE J2360, SCANIA STO-1:0 99 1at 4F980 ion 
Mineral API GL-5, API MT-1, Mil-PRF-2105E, SAE J2360, SCANIA STO-1:0 99 2.5 gal 47Ғ28 "901.90, 
For Off-Highway Industries Including: Construction, Mining, Quarrying, and Agriculture. On-Highway Trucks, Buses, and Vans - 80 1-30 
н 750/90 Synthetic API GL-5 and MT-1; SAE J2360 140 1 gal 1MRG1 E 
obi! ° 
For Year-round Automotive Use in some Manual Transmissions, Differentials and Light to Medium Duty Gearboxes, Ей — 
- nthetic Ы t 
Valvoline™ ^ d arr 4NPK8 
For Autos/Light Duty/Heavy Duty Trucks I 
75W-90 Synthetic API GL-5 and MT-1; MIL-PRF-2105E, Eaton, MACK, Meritor, SAE J2360 152 5 gal 4NPU1 
Synthetic API GL-5 and MT-1; MIL-PRF-2105E, Eaton, MACK, Meritor, SAE J2360 152 16 gal 4NPT9 
80W-140 Synthetic API GL-5 and MT-1; MIL-PRF-2105E, Eaton, MACK, Meritor, SAE J2360 146 5 gal 4NPU2 
For Autos/Light Duty Trucks za 
тәмле Synthetic API GL-4, GL-5 183 Tat anpt3 CITGO. А 
Synthetic API GL-4, GL-5 183 5 ga ARPLO VERGANE 
75w-90 Synthetic API GL-5 and МТ-Т; MIL-PRF-2105E, SAE J2360 178 Tat 4NPL1 
Mineral API GL-4, GL-5 166 Tat ANPK1 ир" ' 4 
Mineral API GL-4, GL-5 96 Tat ANPK9 Mobil Vm 
80W-90 Mineral API GL-4, GL-5 96 1 gal ANPK8 й 
Mineral API GL-4, GL-5 96 5 gal 4NPK7 = = 
Mineral API GL-4, GL-5 96 16gal  4NPK6 Gear Oil and Lubricants 
850-140 — Mineral APLGEA GLS 88 з i rf f 
inera -4, GL- gal - 
— Minera, ABEL 5 a ЖЫН Designed to provide the pe ormance specifica 
For Autos And Light Duty Trucks tions for the intended use as defined by the API 
80W-90 Mineral API GL-4, GL-5 96 55 gal 2MWES — category level or SAE standard. 
Mobil Delvac 
CITGO. [6 =o 


LUBRICANTS 


Mobil Mystik. 
Vehicle Grease 


Greases are formulated for general purpose, extreme pressure, high-tempera- 
ture, multipurpose, and other application and performance characteristics. 


49EP39 


NLGI Container ет Pkg. 

Description Grade Color Size Type No. Qty. 33MF13 
Citgo 
Lithoplex® RT Multipurpose Grease 2 Red 14 02 Тиһе 33ME75 1 
Lithoplex® RT Multipurpose Grease 2 Red 120 Ib Drum | 33ME74 1 
CRC 
STA Lube New Generation" 4NPL9 
whet Bearing Grease 2 Amber 14 oz. Can 12L821 1 aves We 
Grease 2 BrightRed 1402 Tube 49EP39 1 2. NLGI А Container Шет Pkg. 
Heavy Duty Grease 2 Green 14.50z Tube 49ЕР49 1 Description Grade — Color Size Type No. Оу. 
Mag 1 Valvoline 
Extreme Pressure Moly Grease 2 Gray 14 02 Tube 43Y916 1 Extreme Pressure Grease 2  DarkAmber 14.10z Cartridge 4NPL7 1 
Marine Grease 2 Blue 140z Tube 49ЕР07 1 Extreme Pressure Grease 2 DarkAmber 116 Tub 4NPL6 1 
Multipurpose Grease 2 Amber 140z Tube 43Y915 1 Extreme Pressure Tacky Grease 2 Red 14.10z Cartridge 4NPU4 1 
Wheel Bearing Grease 2 Red 14 02 Тиһе 43Y913 1 Grease 2 Red 14102 Cartridge 4NPL9 1 
Wheel Bearing Grease 2 Red 1 Ib. Can 43Y912 1 Grease 2 Gray/Black 14.10z Cartridge  4NPN2 1 
Mohil Multipurpose Grease 2 Red 35 Ib Drum 444074 1 
Delvac" Xtreme Delvac я Multipurpose Grease 2 Red 120 Ib Drum 44A073 1 
Extreme Service Grease 2 Orange 13702 Cartridge 5ZN13 1 Multipurpose Grease 2 Red 400 Ib Drum — 444072 1 
Mobilgrease? XHP 222 А Multipurpose Grease 2  DarkAmber 35 |b Pail 44A090 1 
Multipurpose Auto Grease ЕЕЕ decor lods PM. d Multipurpose Grease 2 Dark Amber 1201b Кеф 444088 1 
Mobilith SHC 007 Wheel Hub Grease 00 Red 35.2 Ib Pail 1TLG8 1 Multipurpose Grease 2 Red 110 ub 4NPL8 1 
Mobil 1 Multipurpose Grease 2 Gray/Black 1р ub 4NPNi 1 
Mobil 19 Bearing Grease — Red 13.40z Cartridge 6Y777 1 Tacky Grease 2 Black 14102 Cartridge 4NPU6 1 
Mystik Cerulean® Grease 2 Blue 35 Ib Pail 444077 1 
JT-69 High Temperature Grease 2 Gray/Black 14 oz Tube 33MF19 1 Cerulean? Grease 2 Blue 120 Ib Keg 44A076 1 
JT-6° High Temperature Grease 2 Red 307 Tube 33MF14 3 Cerulean? Tacky Grease 2 Blue 14102 Cartridge 4NPUS 1 
JT-6? High Temperature Grease 2 Red 14 02 Tube 93МҒІЗ 1 DuraBlend™ Extreme Pressure Grease 2 Gray 14102 Cartridge 4NPL5 1 
m High Temperature Grease 2 Red 35 Ib Can ЗЗМР11 1 SynPower™ Grease 2 DarkGray 14107 Cartridge 4NPN4 1 
Plews-Lubrimatic m ; Dark Gray/ 
White Lithium Grease 2 Ivory 140z Cartridge 1TBB2 1 SynPower" Synthetic Grease 2 Buttery 11b ub 4NPNS 1 
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LUBRICANTS ы LUBRICANTS 


Hydraulic and Lubricant Oil 


Hydraulic oils are specially formulated to resist changes in volume and viscosity to 
keep hydraulic systems running efficiently, even when subjected to harsh condi- 
tions. They also lubricate the system to reduce friction between moving parts and 
help prevent wear and tear on them. 


А o 


Container Container Base 180 Viscosity Item 
Series Size Style Oil Grade No. 

Citgo 

CITGEAR SYN HT 220 5 gal Pai Synthetic 220 33MF33 
HyDurance AW NZ 5 gal Pai Mineral 32 33ME67 
Pacemaker 55 gal Drum Mineral 220 33MF31 
TransGard 5 gal Pail Mineral Oil — 33ME54 
TransGard 55 gal Drum Mineral Oil — 33ME53 
K&W 

Trans-X® Posi- Trac? 707 ube Petroleum = SEVZ1 

33ME67 Lucas 

Oil Booster 32 02 Bottle Petroleum 840 460U44 
Oil Booster 1ga Jug Mineral — 49EP44 
Mag 1 

AW ISO 32 5 ga Pai — 32 43Y921 
AW 15046 5 gal Pai = 46 43Y923 
AW 150 46 55 gal Drum — 46 43Y922 
AW 150 68 5 ga Pai — 68 43Y925 
Universal Tractor Trans 1 gal Jug Mineral — 43Y919 
Renewahle Lubricants 

Bio-SynXtra Hydrostatic™ 1 gal Jug Vegetable Oil 32 4JPU1 

43Y919 Bio-SynXtra Hydrostatic™ 5ga Pai Vegetable Oil 32 4JPU2 

Bio-SynXtra™ 1ga Jug Vegetable Oil 46 4JPT8 
Sta-Lube 

Equa-Torque® 4 02 ube Mineral — 1YHP2 
Valvoline 

AW 46 55 gal Drum Mineral 46 12W326 
Unitrac 5 gal Pail Mineral — 12W346 
Universal Tractor 1 да Jug Mineral — 12W340 


5EVZ9 465D34 2F135 MS 
san & Choke 
а аш S 
CRG = 


1YHP3 44N734 


E Ф 
Brake Caliper Grease 


Brake lubricants help avoid squealing or screeching while reducing wear and M ИВ Cleaners 


tear. Consult your owners manual for specific recommendations for a given 


Я Chlorinated/ Container Item Pkg. 
vehicle. Brand Non Chlorinated Flammable Size No. Qty. 
Қ Less Than or Equal to 10% / 10g/L 
Description iini Temp. Range Color Size a CRC Non Chlorinated Yes 16 oz 19MX68 1 
ШЫ р ур p. Напо : Non Chlorinated Yes 20 oz 19MX69 1 
- о Non Chlorinated Yes 14 02 465034 1 
Brake Caliper Syn Grease Bottle 30 M soe дак Gray 4% Bus Gumout Non Chlorinated Yes 16 02 465033 1 
HI-TEMP Disc Brake y Gunk Non Chlorinated Yes 12.5 02 54YK17 1 
Bearing Grease Can 0° to 325°F Dark Gray 14 oz. 1YHP8 K&W И Non Chlorinated Yes 24 02 19MY86 1 
Disc Brake Quiet Aerosol Can = Red 12 oz. ТҮНРЗ 10% to 50% / 10 to SO0g/L — 
De-Squeak" Brake 210910 CRC Non Chlorinated Yes 12 oz 2Ғ135 1 
Conditioning Treatment _ 4610901 бап igpper Gray 16 oz 1YHRS Gunk Chlorinated Yes 12.5 02 54YK18 1 
Disc Brake Quiet Bottle — Red 402 1YHN7 Chlorinated Yes 19 oz 54ҮК19 1 
Super Lube Greater Than 50% / 500g/L 
Silicone Brake Grease ч Ж . 3M Non Chlorinated Yes 8.5 о2 2CTF9 il 
with Syncolon (PTFE) Tube -45° to 500°F — White 8 oz. 44N734 CRC Non Chlorinated Yes 20 oz 35WT62 1 
Item 
[sm , Brand Size No. а 
\ , DOT 3 T е, 
1202 4МРҺВ4 A» 3 
Ж Pyroil 1044 4NPR5 ( | goo 
< d 1gal  4NPR3 Б 
" ` Mag 1 1207 20RW69 a P 
9 1202 54ҮҒ96 
Brak ag MEDIC Motor Medic 1qt — 54YF95 Starting Starting Fluids 
e MOTOR M 
Fluid 1gal 54ҮҒ94 EET Item Pkg. 
4NPR4 DOT 3 DOT 4 21A070 Brand Size No. Qty. 
Brake Fluids эы 1202  ANPRG For Use With Diesel and 2-Cycle, Gasoline 
y 3202  4NPR7 < Pyroil 110z 21A070 il 
Consult the owners Motor Medic 1202 54YG25 Pyroil 7.2 02 21A071 1 
manual for specific iqt 54YG10 For Use With Gasoline and Diesel 
: DOT 5 Engines without Glow Plugs 
recommendations for a Motor Medic 11 22 54YG22 Motor Medic 1102 — 54YG01 1 
given vehicle. 1044 54Ү023 Motor Medic 7.5 02 54YG21 1 
898 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Mane слати 


54YK23 


33KL41 


5YK76 


4KK68 43NTO6 


аша ө59 VS dup cm 


Brake Parts Cleaner/Degreasers 


Formulated to dampen vibrations that can cause brake noise. These cleaner/ 
degreasers quickly remove brake fluid, grease, oil, and other contaminants from 
brake linings and pads. 


Container Container Item Pkg. 
Brand Flammable Type Size No. Qty. 
Non Chlorinated 
Yes Aerosol Can 20 oz 13P447 1 
Yes Pai 5 gal 20KY55 1 
CRC Brakleen® Yes Drum 55 gal ЗАРІ5 1 
Yes Bottle 1 gal 33KL41 1 
Yes Aerosol Can 20 oz 19MX51 1 
CRC Brakleen® 50 ү Aerosol Сап 20 oz 4DKZ6 1 
State Formula es Pai 5 gal 32HF18 1 
Yes рит. 55 gal SUWEG 1 
n Yes Aerosol Can 20 oz 5YK76 1 
CRC Brakleen? Low VOC Yes Pai 5 gal 32HF19 1 
бипк - Yes Aerosol Can 140z 54YK24 1 
Gunk 33 State Formula Yes Aerosol Can 14 oz 54YK?1 1 
Gunk 45 State Formula Yes Aerosol Can 14 oz 54YK22 1 
Gunk 50 State Formula Yes Aerosol Can 14 oz 54YK23 1 
LPS TriFree Yes Aerosol Can 20 0z 4KK68 1 
LPS U-10, 50 State Formula Yes Aerosol Can 20 oz 3RWT7 1 
Yes Aerosol Can 22.6 oz 21A052 1 
Yes Aerosol Can 13 oz 21A051 1 
Pyroil Yes Aerosol Can ^ 22.6 07 45VH12 1 
Yes Pai 5 gal 21A053 1 
Yes Drum 55 ga 21A054 1 
Pyroil 50 State Formula К Дег050 Е 226 02 AES 1 
; es erosol Can 02 
Pyroil Low VOC Yes Drum 55gal 21A065 — 1 
Zep Yes Aerosol Can 20 oz 43NT06 12 
Yes Bucket 5 gal 43NT16 1 
Zep Brake Flush Yes Aerosol Can 14 02 449V24 12 
Yes Drum 55 gal 43NT17 1 
Zep Brake Flush VOC Yes Drum 55 ga 449V25 1 
Yes Canister 1 да 43NT13 4 
Zep Brake Wash Yes Pai 5 gal 43NT14 1 
Yes Drum 20 gal 449V27 1 
Zep Z-Maxx Brake Wash Yes Drum 55 gal 453D72 1 
Chlorinated 
No Aerosol Can 19 oz 5YK77 1 
No Pai 5 gal 32HF20 1 
CRC Brakleen® No Drum 55 gal 32HF21 1 
No Aerosol Can 20 oz 35WT63 1 
No Jug 1 gal 35WT64 1 
Gunk 48 State Formula No Aerosol Can 19 oz 54YK25 1 
Pyroil No Aerosol Can 18 02 1PKT6 1 
Corrosion 
Protection and 
Lubrication 


Create a nondrying protection barrier 
that moisture and corrosion cannot 
penetrate. Formula contains no 
solvents and will not evaporate or 
remain tacky. Designed to remain 
active for long-term protection that 
resists water wash off. 


10N785 


Container Container Item 
Type Size No. 
Aerosol Can 2.25 02 10N784 
Aerosol Can 11.75 oz 10N783 
Rush Top Can EA rS 
an al 
Pail 5 gal 104787: 10N784 
Drum 55 gal 10N788 
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Degreasers & Lubricants 


dustrial irf 
‘ilicone 


20RW98 


16W546 36GG84 21A073 


456L13 


Lubricants, Penetrants, and 
Corrosion Inhibitors 


Nondrying, anticorrosive coatings protect metal from moisture, salt air, and 
saltwater; preventing further corrosion. Helps create a moisture barrier that 
provides long-lasting lubrication for moving parts. 


Container Mfr. Item Pkg. 
Description Size Model No. Qty. 
Blaster 
High-Performance White Lithium Т 
Milipurpose Grease 11 02 16-LG 161/545 1 
ndustrial Strength Silicone 
General Purpose Lubricant 16 02 16-51. 160/546 1 
Original PB B’laster Penetrating Lubricant 11 0z 16-PB-DS 4LRF8 1 
Pro-Grade General Purpose Lubricant 6 02 PB-50-TS 486607 1 
uit Grade General Purpose Lubricant 1 gal PB-50 4LRG3 1 
R 
Heavy Duty Silicone General Purpose Lubricant 12 oz 05074 19МХ42 1 
Industrial Silicone General Purpose Dry Lubricant 16 02 03032 366684 1 
шее Based Silicone General Purpose Lubricant 16 oz 03035 4YPJ3 1 
jag 1 
Silicone Lubricant 10.5 oz. МА000440 20ВМ67 1 
Pyroil 
Penetrant 11 02. 596555 21A050 1 
General Purpose Lubricant 12 02 PYSLS10 21А073 1 
Seafoam 
Penetrant 1207.  SFO0DCi4 —20RW98 1 
n 
2000 General Purpose Lubricant 1307 416401 43NR69 12 
45 General Purpose Lubricant 1707 17401 449V06 12 
45 Dual Force General Purpose Lubricant 14 02 374301 43NR68 12 
45 Dual Force PP General Purpose Lubricant 14 07 325101 449V37 12 
45 Sidewinder Penetrating Lubricant 20 oz B41801 456L13 12 
70 General Purpose Lubricant 15 02 3001 449V09 12 
Master Mechanic NC Penetrating Lubricant 15 02 915701 456112 12 
ML General Purpose Lubricant 16 oz 731301 449V65 12 
Super Penetrating Lubricant 20 oz 25001 456L17 12 


аха Do ED 


Electronic Parts, 


Sensors, and 
Nondrip, fast-drying cleaners 
^ $ 1YHN3 
help dissolve grease and dirt and ааа, 
restore electronics and sensors 
performance. 
Container Mfr. Item 
Item Size Model Мо. 
CRC 
Precision Cleaner 13 0z 03200 32UN52 
Electronic Cleaner 16 02 05110 ТҮНМ8 
Lectra-Motive? Electronic Parts Cleaner 20 oz 05018  1YHN3 
ep 
ZEP SUPER ECC Contact Cleaner 100z 352401 451F05 
ZEP DYNAMO Contact Cleaner 14 02 35001 449/41 
СЕРНЕ Il PLUS Contact Cleaner 1607 28301 449V99 
ип "raw pue 
Electronic Contact Cleaner 11027 РОТ1СС 54ҮК44 
Electronic Contact Cleaner 20 oz NMI 54ҮК42 54YK42 
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SEE SAFELY.” 


RV/Marine Antifreeze 


Convenient, ready-to-use product is 
made with renewable resources and safe 
for incidental contact with people, pets, 


SPLASH and wildlife. Nontoxic to aquatic life. 50/50 PREDILUTED 
4i ANTIFREEZE*COOLANT 
Size > DOS a meri 
ANTIFREEZE 1 gal 55 gal 
= Freezing Item Item 
Point (°F) Color No. No. 
Blended RV/Marine Antifreeze 
-50 °F Pink 49GU89 | 49GU90 - — 
Premium RV/Marine Antifreeze Peak Polar 
DEXWS -50 °F Pink 2EXW9 | 49GU91 48ZE76 20RW90 
-100 °F Purple — 407943 


ZEREX 


Valvolinc 


DEX-COOL 


ANTIFREEZE & COOLANT 


Prestone 


56FZ66 


Peak 
482Е68 


Polar Prestone 
43Y929 48RD29 


Vehicle Specific Antifreeze/Coolants 


Consult the vehicle manufacturer's specified coolant recommendation. 


Ready- 
to-Use Concentrated 
Item Item 
1 Х Description Size Color No. No. 
Bol Peak 
у FINAL CHARGE? Global Extended Life Lgs Med | 488280 |  497t7b 
ORIGINAL GREEN 55gal Вей | 48ZE81 | 482Е79 
= ES i 1ga Red 487Е84 487Е82 
FINAL CHARGE? NOAT Extended Life 55 ga Red 487Е85 487Е83 
1 да Ріпк 487Е76 487Е74 
Fleet Charge? SCA Precharged 55 ga Pink A8ZE77 187Е75 
Polar 
DEX-COOL® 1да Yellow. 20RW90 20RW89 
Valvoline Zerex Prestone 
6EMX7 2WCF8 pm ? m  19ga Red 56FZ66 — 
Commande HD Nitrite Free ELC with Cor-Guard 55 ga Red 56FZ67 E 
A- 1 да Re 48RD33 48RD35 
m vts. Ww ZEREX Commande Heavy Duty Extended Life 55 ga Red 48RD34 = 
ioe Command? Heavy Duty Extended Service Interval 1 да Purple 48RD32 — 
Trad itional Antifreeze/ Coolants Command? Heavy Duty Nitrite Free Extended Life 2 Yelow 188027 к=н 
. | И | у Bury 275gal Yellow | 56MX63 = 
Consult the vehicle manufacturer's specified coolant recommendation. 275 gal Вей 56MX64 — 
Ready-to-Use Concentrated DEX-COOL® 1ga Orange | 48RD31 — 
Item Item Zerex 
Description Size Color No. No. Asian Vehicle Blue 1 да Blue 453C02 — 
Peak ; В 1 да Ріпк 6MGK1 = 
Conventional Green 1да Green 48ZE68 487Е66 Азап Vehicle Red 55gal Вей | 453A65 = 
Conventional Green 55 ga Green — 48ZE67 DEX-COOL® 1 gal Orange 1PKU5 1UCC3 
Full Force® 55 ga Green 487Е73 - 55 gal Orange 2ММ/Е9 2MWE8 
Global® LifeTime® 1ga Amber 487Е71 487Е69 Extender Coolant Additive 3207 Red 4NPP7 — 
Global® LifeTime® 55 gal Amber 487Е72 48ZE70 55 gal Pink 453A86 453A88 
Polar Fully Formulated Heavy Duty 275 gal Pink 453A87 — 
Classic Green 1 gal Green 43Y929 43Y927 1 gal Yellow 1PKUG 4NPN9 
Long Life 55 gal Green 43Y928 43Y930 605 55 gal Yellow 2MWF2 2MWF1 
Prestone 55 gal Pink 453476 — 
Cor-Guard™ 1 gal Yellow 48RD29 48RD30 1gal Pink, Violet; 60KT44 60KT41 
Cor-Guard™ 55 ga Yellow 56MX67 — G40 55 gal Pink — 453A67 
Prime® 1 gal Green 48RD27 48RD28 275 gal Pink, Violet, 60КТ45 60KT43 
Prime? 55 ga Green 56MX66 — 1 да Blue 453A96 60KT46 
Prime? 275 gal Green 56MX65 — 648 55 gal Blue 60KT48 453C40 
Valvoline 275 gal Blue 60KT49 60KT47 
Multi-Vehicle 1 gal Yellow 6EMX7 6EMX8 А 1 gal Red 1UCC5 4NPP1 
Multi-Vehicle 55 gal Yellow 453A72 453A73 Heavy Duty Extended Life 55gal Red | 453039 | 453638 
Zerex ifo Nitri 1 gal Yellow. 46KK37 46KK38 
Original Green 1 ga Green 2WCF8 1UCC1 Heavy Duty Extended Life Nitrite Free 55gal Yellow | 46KK36 | 46КК39 
Original Green 55 ga Green 2MWE7 2MWE6 Pre-Charged Heavy Duty 55 gal Green 453641 — 
Original Green 275 gal Green 453A82 453А75 Pre-Charged Heavy Duty 1 gal Green 1UCC4 = 
900 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Washer Fluids & Wipers 


49XW62 44X063 
eite желі 
449V62 
49XW75 453D20 1 
* N mpg mp)" ч ) 
ІСІГІ : Clear Vis A ПЕ-ІГЕГ = 
Windshield Washer Fluids = 
сс 
Clean road film, grime, and bugs from windshield. De-Icer additive in select products helps Ағы 
defrost and also helps prevent washer freezeup. sc) 
1 gal 55 gal LI 
Freezing Item Item 
Item Point (°F) Color Brand No. No. 
Pre-Mixed Ready to Use 1EZH2 
All Season 
: Р -20 °F Blue Splash 2EXW5 3YNC4 
Windshield Washer — Blue Zep = 2430721 
Windshield Washer/De-Bug/ -28^F Clear Green Prestone — 49XW66 
De-Icer/Water Repellent -28 °F Clear Yellow Prestone 49XW75 = К 
Windshield Washer/De-Icer -34 °F Yellow Prestone 49XW62 49XW65 Е SUBZERO 
Summer Blend Snow ann ice Toots 
Windshield Washer 32 °F Blue Splash 2EXW7 = а 
Windshield Washer/De-Bug 32*F Green Prestone aoxwes | 4xw& | Multiuse De-Icers 
Freezing Dilution Item А 
_ Item Point (°F) Ratio Color Size Brand No. Spray-on products melt ice, snow, and frost from wind- 
Additive/Concentrate shields, locks, head- and taillights, and other surfaces. 
Windshield Washer -144 °F 1:6 Dark Blue 16 oz Gunk 54YK28 Container Freezing Item 
Windshield Washer -144 °F 1:1 to 1:48 Dark Blue 5 gal Gunk 54YK29 Brand - Type Size Point (°F) No. 
Windshield Washer БЫЗ 1:3101:5 Clear Blue 1at Zep 453D20 Windshield De-Icer 
Windshield Washer 5 °F 1:3 to 1:5 Clear Blue 20 gal Zep 453D21 CRC Aerosol Can 1602 -144 °F 5VE68 
Windshield Washer 5°F 1:3 to 1:5 Clear Blue 1 gal Zep 453D22 Motor Medic Aerosol Can 1202  -1444^F 54Ү619 
Windshield Washer 5°F 1:3 to 1:5 Clear Blue 5 gal Zep 43NT20 Prestone Aerosol Can 1102 -58 °F 49XW69 
Summer Blend Prestone Aerosol Can 17 oz -58 °F 49XW71 
Windshield Washer 32 °F 1 Tablet:1 Gal. Blue 1 Tablet 303 2RPZ3 Prestone Spray Bottle 32 oz -50 ^F 49ХМ/73 
Windshield Washer 32 °F 1:32 Blue 5 gal Clear Vision 44X063 Prestone Spray Bottle — 32 oz -88 ^F 49XW77 
Windshield Washer 32 °F 1:32 Blue 55 gal Clear Vision 44X064 Sprayway Aerosol Can | 2007 — 45C019 
Windshield Washer — 1:32 Blue 6 oz Gunk 54YK27 Zep Aerosol Can 2007 — 449/62 
Windshield Washer/De-Bug 32 °F 1:32 Blue 4 02 Clear Vision 44X062 Lock Dry Lubricant 
Treatment CRC Aerosol Can — 1.507. — 48TA27 
De-Icer Lock De-Icer and Lubricant 
Windshield Washer -58 °F = Clear 15 oz Prestone 49XW68 Subzero Aerosol Can 0.625 ол  -127^F 1EZH2 
sienna st тт HD? Exact Fit? 
Tech? 


Windshield Wiper Blades 


Note: Find more wiper blades on Grainger.com®. Search for 
"Windshield Wiper Blades." 


HD®—These wide saddle blades are designed for 
use on heavy-duty trucks, RVs, and buses 


Trico Force™—Features an aerodynamic spoiler 
that cuts through excessive wind speeds of up to 


Exact Fit&— Provide the exact same fit as original 
factory blades for vehicles with conventional metal 


Tech®—Feature Memory Curve Steel? beam that 
provides uniform pressure for a clean wipe. 


30 Series—Have a precision-cut rubber edge for 
outstanding wiping action and conforms to highly 


135 mph caused by cross and truck winds, and wiper blades. curved windshields of later-model vehicles. 
general traffic turbulence. 
Force? HD» ExactFit® Tech® 30 Ite? Chille Ice®—Helps protect wiper 

a it. | ет а ttem ut. | Mtem Jn. ttem i. | Mtem iM ttem ut. | ltem components from damaging 

in. ode! 0. ode 0. опе 0. опе 0. опе 0. ode 0. ode! 0. 1 

fin) ee — —| 6i-M0 48/83 | 11-А  52YP08 | — — —[ 3010 48/54 | — — —[ 37-11 48/078- ice and snow. Heavy-gauge 
{Zin | = — | 61-130 48VD95 | 13-1 481028 | 19-130  48VD41 | 30-130  48VD55 | 35-130  48VD67 | 37-131 481080  PTFE-infused wiper element 
15in| 25-150 428063 | 61-150 48VD97 | 151  48VD30 | 19-150 48/042 | 30-150 48/056 | 35-150 481068 | 37-150 481081 ^ recicte tearing in subzer 
Töin | 25-160 426664 | 61-160 48/08 | 16-1  48VD31 | 19-160  48VD43 | 30-160 48/057 | 35-160  48VD69 | 37-160 48/82: 16 aring In subzero 

{7 in| 25-170 426665 | 61-170 48VD99 | 17-1  48VD32 | 19-170 48/044 | 30-170 48/58 | 35-170 48/070 37-170 481083 temperatures. 

i8in| 25-180 426066 | 61-180  48VE01 | 18-1  48VD33 | 19-180 481045 | 30-180 48/050 | 35-180  48VD71 | 37-180  48VD84 

19in | 25-100 426067 | 61-190  48VE02 | 10: 48/034 | 19-190 480046 | 30-190 48/60 | 35-190 48/072 | 37-190 481085  Chill9—Feature a protective 
20in| 25-200 426068 | 61-200 480Е03 | 20-1  48VD35 | 19-200 48VD47 | 30-200  48VD61 | 35-200  48VD73 | 37-205  48VD86 

21in| 25-210 3426069 | 61-210  48VE04 | 21-1 48/036 | 19-210 48/048 | 30-210 48/062 | 35-210 48VD74 | 37-210 48VD87 rubber boot to help prevent 
22in | 25-220 426070 | 61-220  48VEU5 | 22-|  48VD37 | 19-220  48VD49 | 30-221  48VD63 | 35-220 480075 | 37-225 48VD88 snow and ice from clogging 
24in| 25-240 426671 | 67-241  48VE18 | 24-1 4810038 | 19-240 48/50 | 30-240 48/64 | 35-240  48VD76 | 37-245 481089 А - 

26in| 25-260 426673 | 67-261 480Е19 | 26-|  48VD39 | 19-260 48VD51 | 30-260 481065 | 35-260 48VD77 | 27-260 481090 Ше Wiper, producing a clean 
28in| 25-280  426C74 | 67-281  48VE20 | 28-9  48VD40 | 19-280  48VD52 | 30-280 481066 | 35-280  48VD78 | 37-280 48VD91 ^ wipe every time. 
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'ARMORTANIM 
PRODUCTS 
бі 
ѕаүкзо 7 
oe 
45VH14 
Glass Care 52HF90 1UER3 
Windshield treatments and cleaners are 
formulated to help drivers see clearly and 
keep vehicles looking good. 
Container Container Item Fko. э 
Нет їте туре No. ty. nem 
Armor All R а 7А ARMOR: ALIM 
PRODUCTS 
Auto Glass 220) Package 458872 
465D20 
Auto Glass Container Container Item 
Cleaner 220; Spray Bottle 458Н73 | Tire Care Brand Size Type No. 
Gunk Tire and Wheel Cleaner 
Glass Cleaner 1902  AerosolCan 54YK30 1 Formulated to - 3M 160z Plastic Bottle 20115 
Oil Eater remove road grime — Black Magic 18 02 Aerosol Can 465025 
Antifog and help protect SuperClean 32 02 Spray Bottle 558785 
Windshield 402 Plastic Bottle 6TUK4 1 А Turtle Wax 23 07 Spray Bottle — 1UER2 
Treatment tires and other Tiro iess 
Rain Repellent 407 Plastic Bottle — 6TUK3 1 surfaces from the 3M 16 02 Spray Bottle | 2CTN1 
Rainx 1 elements. Armor All 20 oz Aerosol Can 52НҒ90 
Glass Cleaner — 160z Plastic Bottle 465021 1 Black Magic 23 02 Bottle 52HF89 
Glass Cleaner 3.5 oz Bottle 465D18 1 Enforce 1 gal = 33.990 
a ass Cleaner 2302 Bottle 465D22 il 48HN78 Turtle Wax 23 oz Spray Bottle 1UER3 
ass i Ze 1402 Aerosol Сап 453060 
Treatment 3.50z Plastic Bottle 465019 1 YR SRI 
Glass Р 7oz Plastic Bottle 465020 1 Blue Magic 15 02 Aerosol Can 360628 
mr ТЕП Blue Magic 23 oz Spray Bottle 360629 
D. Е zi Eagle 1 23 02 Bottle 45VH21 
asaan 2302 Spray Bottle 48HN78 1 Gunk 1502: AerosolCan  54YK37 
Glass Cleaner Ti z 
Zep ire Swipe 
Glass and Eagle 1 = Package 45VH14 
Mirror Cleaner 2202. AerosolCan 449/67 12 
14G872 g g . 
The soft sponge head provides 
smooth, even washing, while the 
squeegee side helps you finish the job 
thoroughly and cleanly. 
Squeegee Squeegee Mfr. Item 
Color Blade Width — Blade Shape L Model No. 
With Handle 
Black 8 in Straight 15 in WS1524A 146871 52HF75 52JM19 52JM24 1MPY6 
Black 8in Straight 20 in М/52024А 146872 Mem РКО 
Red 8in Straight 30 in 24-808NY-30A 140866 Fragrance No. бу. 
Silver/White 8 in Straight 48 in 12-8NY-48 146867 Refresh 
Blue/Silver 10 in Straight 49into84in 4-10МҮ-Е 14G868 Stick 
Without Handle Summer Breeze/ 
Black 8in Straight Мо Handle WSH24 146873 URE Alpine Meadow 52/М18 6 
Diffuser 
Кей resh & Ве New Car 52JM23 2 
di i Fresh Linen 52JM24 2 
Pure Citrus 
ч Jar 
і Амкее Citrus Blend iMPY6 1 
-— mD CANDLE Orange 1MPY5 1 
AVIATION бо Lemon 1MPY7 1 
= ж, Тер 
Aircraft Cleaners (ra^ RMO RIAN Spray 
2 PRODUCTS Cherry 449V11 1 
Products are formulated to meet А Yankee Candle 
ines с А ormulated " dd Air Fresheners Card with String 
€ exacting requirements 0 Midsummer's Night(R) 458880 3 
aviation interior and exterior Мет Pkg. бағ Vent Sticks 
cleaning and maintenance Fragrance No. Qty. Midsummer's Night(R) 458R81 4 
` Little Trees Hopkins 
Container Recommended Item Pkg. Card with String Disc 
Type Size Dilution No. Qty. Black Ice 52HF68 3 New Car 53VU61 3 
Aircraft Window Cleaner New Car 52HF69 3 Turtle Wax 
Spray Bottle 1qt. Ready to Use 38X852 12 Vanilla 52HF73 3 Spray/Fogger 
Drum 55 Gal. Ready to Use 38X853 1 Vanilla 52HF75 6 New Car 55АК12 1 
Heavy Duty Aircraft Cleaner Bayside Breeze 52HF77 3 Armor All 
Bucket 5 gal. 1:1 to 1:128 38X856 1 Coconut 52HF81 3 Vent Clip 
Drum 55 gal. 1:1 to 1:128 38X857 1 Strawberry 52HF83 3 Coastal Dunes 55ЕС20 1 
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imple 2CXX7 449V84 
eem D. 
Container Мет Pkg. Container Мет Pkg. Container Item Pkg. 
Description Size No. Qty. Description Size No. Qty. Description Size No. Qty. 
3M Turtle Wax ZEP BLUE MARVEL Car/ 5gal 453C01 1 
Car Wash Soap, Concentrate 1 gal 2CTÀ 1 M.A.X.-Power Car Wash 1000z 48HN72 1 Truck Foaming Detergent 9 
Car Wash Soap, Concentrate 5 gal 2CTJ2 1 Zip Wax? Car Wash and Wax 6407  1UEPB 1 ZEP FORMULA 4358 Car/Truck Wash 3510 453012 1 
Armor All Zep ZEP MUDSLIDE Concrete Remover 5gal  453D30 1 
Vehicle Wash 640z  52HF84 1 Big Z" Prepainted Aluminum Zep-O-Shine" Car Wash 
Gunk railer Wash 20gal 453C87 1 and Wax Concentrate 55gal 4530691 
Automotive Cleaner 1gal 54ҮК35 1 FORMULA 965 Car and 35lb 453016 1 ZEP XT 1398 High pH Presoak 55gal 453064 1 
Automotive Cleaner 6402 54YK34 1 шек Wash Powdered ZEP ZEP-O-SHINE Car {gal 453D68 4 
Oil Eater Megawash" All Climate 5gal 453025 1 Wash/Polymer Wax 9 
OIL EATER Fleet Wash Concentrate 1 gal 6TUJ9 1 Car Wash Concentrate 9 ZEP ZEP-O-SHINE Car 5gal 453070 1 
OIL EATER Fleet Wash Concentrate 5 ga 6TUKO 1 Powder Keg" Truck and 40lb 453033 1 Wash/Polymer Wax 9 
OIL EATER Fleet Wash Concentrate 30gal 6TUKT 1 railer Wash Powdered ZEP ZEP-O-SHINE Car 20gal 453D67 1 
OIL EATER Fleet Wash Concentrate 55gal 6TUK2 1 Split Vehicle Wash" Truck 55gal 453D51 1 Wash/Polymer Wax 9 
Rainx and Trailer Wash — — 9 Тер Professional 
Car Wash Liquid 10002 465023 1 TNT" Truck And Trailer 10а] 453D58 4 Vehicle Wash & Wax 5да] 40/7Ғ1 
Simple Green Wash Concentrate 9 Truck And Trailer Wash Concentrate {gal ЗААЈЗ 
Oil Rig Wash 1gal 35HW55 1 'N'T" Truck And Trailer 5gal 453C97 1 Truck And Trailer Wash Concentrate 5gal  3AAJ4 
Oil Rig Wash 5 даі 35HW56 1 Wash Concentrate 9 Truck And Trailer Wash Concentrate 275 gal 6GHZ8 
Oil Rig Wash 55gal 35HW57 1 "ГТ" Truck And Trailer э 44934 1 Touchless Foaming Car 55gal 40209 
Tough Guy Wash Concentrate & Truck Detergent 9 
Vehicle Wash 5 gal 2000 1 'N'T" Truck and Trailer Wash 55gal 449V84 1 Foaming Vehicle Shampoo 1gal ЗАА/5 
Vehicle Wash 55gal 20ХХ8 1 TNT" Truck And Trailer Wash — 449V85 1 Foaming Vehicle Shampoo 5gal —3AAJ6 
X-2601 Vehicle Wash 55gal 453062 1 Car Wash Detergent 55gal 40208 
Flow-thru brushes can be adapted for use with fountain tube, continuous-flow handle, threaded 
handle, or tapered-tip handle (all sold separately). 
Overall Item 
Item Length Bristle Color Bristle Material No. Overall Item 
Tough Guy Item Length Bristle Color Bristle Material Мо. 39R408 
Bench Brush 10 in Gray Polyester 400F96 ^ Truck Wash Brush 10 in Green Polystyrene 5А171 
Саг Wash Brush 10 in Purple Polypropylene 22РА8 — Wash Brush 14 іп Blue Polyester 400F92 
Car Wash Brush 20 in Blue Polyvinyl-Chloride 2ZPA7 ^ Carrand 
Car Wash Brush 10 in White SoftSplit-Tip —— 3A338 ^ Car Wash Brush 10 in Yellow PVC 39R408 
Dip And Wash Brush 8%2in Black, Blue — 2ZPC8 X Car Wash Brush 11 in Blue PVC 39R392 
Fow Through Brush 70 in Green Nylon 491R25 Lug Nut Brush Тіп Gray aie 39R399 
low Throug А Power Wash Brush 55in Black, White ІШІ 398412 
Brush Head Вп Blue Polypropylene — 2ZPC9 Quad Head Brush iiin Gray, White PVC 398409 
Flow Through i crub Brush 6 ^ in Blue Polypropylene 398401 
Brush Head 10in Blue Polypropylene 22РС6 Tire Brush 6 in Blue Polypropylene 398388 
ОКТОП 10 in Blue Polypropylene — 2zPcz Wheel and Brake Dust 45 in Blue, Yellow PVC 398389 
Flow Thru Handle = — — 2ZPA3 Wheel and ; ; 
Tire Brush Ti in Cream Cotton 2ZPD5 Bumper Brush Min White Polypropylene 398393 


ООО 
СОМЕН een Geb... 
Bug and Tar Removers 


Specifically formulated to remove sticky 
insects, tree sap, and tar. 


1ECE3 


CleanToels,ine- 


Container Item Pkg. 
Towel, Cloths, Brand Type Size No. Qty. 
H Blue Magic — Bottle 802 360627 1 
00 Gone ottle 02 
апа Wipes Goo G Bottle 16 39F170 1 
L Ww Item Pkg. Aerosol 
Description (in.) їп. 3i No. Qty. билік Can 1207 SAYK36 1 
The AE Dying. Cloth а n in ІТ in TEES 1 Turtle Wax ue 160z Т1ШЕН9 1 
e Absorbe rying Clot in in eroso 
The Glosser? Detailing Wipes 25 in 13 in TECD9 5 Zep Can 700: 492019 12 1UER9 453D19 
"a 
Cleaners Container Container Item 
А Item Size Type No. 
Choose from a variety of degreaser/cleaners that handle бап. ——— — 
countless applications; remove grease, oil, wax, tar, : Engine Cleaner and Degreaser 17 02 Aerosol Сап 54ҮКІЗ 
and dirt on contact. Ideal for cleaning floors, degreasing Engine Сапег and Degreaser 32 z Spray Bottle НАН 
engines, automotive parts, tools, bathrooms, walls, and Engine Cleaner and Га ау 17 02 Aerosol Can 54XU68 
countertops—leaves surfaces clean. Sprayon 
ngine Degreaser 12 oz Aerosol Can 10269 
Container Container Item SuperClean i 
Blaster um Size Type No. Cleaner/Degreaser 32 oz Trigger Spray 3ZLC9 
Cleaner/Degreaser 11 ох  AerosolSpray Сап 4LRF6 Cleaner/Degreaser 1 gal Jug 37102 
CRC Cleaner/Degreaser 2.5 gal Jug 3ZLD4 
Engine Degreaser 15 02 Aerosol бап SEWAO Cleaner/Degreaser 5 gal Bottle 37106 4LRF6 3ZLD6 
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6YHE6 2CTL2 458R50 458R70 5EVY5 54YK32 45C012 19D069 48HN77 3HUW9 
Container Item Container Item 
Item Size Type No. Item Size Type No. 
303 Aerospace Protectant Foam Upholstery Cleaner 
Vehicle Interior Protectant 1607 Plastic Bottle БҮНЕб with Stain Guard 2202 Авгозо1 Can’ ЧЕЙ» 
Vehicle Interior Protectant 1 gal Plastic Bottle БҮНЕ5 nterior Detailer 8 oz Bottle 366626 
3M Leather/Vinyl Cleaner 16 oz Spray Bottle 1MPV2 
Plastic Cleaner 8 oz Plastic 2CTL2 Leather Cream Conditioner 1602 Spray Bottle — 1MPV3 
Armor All Gunk 
Automotive Cleaner 2207 Spray Bottle 458849 Automotive Carpet Cleaner — 2207 Aerosol Can — 54YK32 
Automotive Cleaner 48 07 Bucket 458R51 Sprayway 
Automotive Cleaner 20 Wipes ^ Package | 458R71 All Purpose Cleaner 190: Aerosol бап 450023 
Automotive Cleaner 1602 Ѕргау Bottle — 458R74 Fabric Cleaner 190: AerosolCan 450016 
Cleaning Cloth — — 52HF93 nterior Detailer 20 oz Aerosol Can 456013 
Cleaning Cloth — — 52HF92 Multi-Purpose Shine 11 02 Aerosol Can 456012 
Protectant 28 oz Plastic Bottle 52/М50 Turtle Wax 
Vehicle Protectant 16 02 Spray Bottle 458850 Automotive Carpet Cleaner — 180z Aerosol Can 190069 
a Vehicle Protectant 2207 Package 458R70 Automotive 
Interior Cleaners БЕН 0 Upholstery Cleanor 180z AerosolCan 190070 
Automotive Leather Cleaner 
and Protectants Upholstery Cleaner 22.802  AerosolCan 465029 and Conditioner 160z Spray Bottle — 48HN77 
Blue Magic panicle Protectant 23 02 Bottle 54HR53 
ili i Carpet Spot/Stain Lifter 22 02 Aerosol Сап — 1MPV1 ep 
Auto detailing products can help keep vinyl, ae Cat Cleaner Foaming Vinyl Cleaner 118202 Аего50! бап 453059 
rubber, plastic, leather, and other surfaces with Stain Guard 2200 Аегоѕо1 Сап ^ SEVY4 Vinyl and Rubber Dressing 104 Spray Bottle 3HUW9 
looking their best. Vinyl and Rubber Dressing 1 gal Bottle 3HUX1 
Container Container Item 
Description Size Type No. 
3M 
Quick Wax Spray 1602 Spray Bottle 2СТК8 
One Step Cleaner Wax 16 02 Plastic 2CTK9 
Performance Finish 16 02 Plastic 2CTK7 
Eagle 1 
Wipe & Shine Auto Detailer 23 о2 Bottle 45VH17 
Flitz Premium Polishing Products 
Speed Wax Spray Spray Bottle 5GVA3 
Nu Finish 
Liquid Car Polish 1602 Plastic Bottle 20RW96 
Sprayway 
5GVA3 45С010 607249 Instant Detail Cleaner and Polish 20027 Аегово! Сап 456010 
Instant Detail Wax 160z Аегоѕо! Сап 450011 
Turtle Wax 
Super Hard Shell? Paste Car Wax 140z Tub 1UER4 
Super Hard Shell® Liquid Car Wax 16 oz Bottle 1UEP9 
Express Shine Spray Car Wax 1607 Spray Bottle 1UER1 
Ice? Premium Car Spray Wax 2002 Spray Bottle 190066 
20RW96 Performance Plus" Clean and Shine Detailer 2607 Spray Bottle  48HN76 
Premium Grade Polishing Compound 180z Plastic Bottle 55AK11 
Hybrid Solutions Ceramic Spray Wax Coating 1602 Spray Bottle 607247 
* Hybrid Solutions Ceramic Spray Wax 260z Spray Bottle 60TZ48 
Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax 4807 Plastic Bottle 607249 
EIE Hybrid Solutions Ceramic Polish & Wax 140z Plastic Bottle 607250 
РГА = Hybrid Solutions Ceramic Wax 3-in-1 Detailer 320z Spray Bottle 607251 
Auto Detailing Waxes and Polishes Hybrid Solutions Ceramic Acrylic Black Polish 16 oz Spray Bottle 607252 
Ў Р : Hybrid Solutions Ceramic Acrylic Black Polish 1402 Plastic Bottle 607253 
These products are formulated to give vehicles a smooth, clean shine, protect the Hybrid Solutions Pro Graphene Flex Wax 2302 Spray Bottle 601755 
paint from harsh environments, or both. Hybrid Solutions PRO To The Max Wax™ 140z Plastic Bottle 607256 
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Metal Polish and Cleaners 


Detailing products help restore a bright shine to metal 


1MPU7 wheels and trim. бей 
Description Size No. 
3M 
MAG and Aluminum Polish 10 oz 2CTL4 
Chrome and Metal Polish 10 oz 2CTL3 
Blue Magic 
Quick Shine Metal Polish 10 oz 366632 
Pure Magic Liquid Metal Polish 8 о2 1МРЦ5 
Metal Polish Creme 19.38 02.19.25 oz  1MPU7 
Flitz 
Aluminum Preclean 16 oz. 5GVA2 
j Handstands 
4NPV3 Nevr-Dull® Wadding Polish 5 02 4NPV3 
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Paint Finish Restorers 


Remove oxidation and restore the shine to dulled 
surfaces with these detailing products. 


Container Container — Item 

Item Size Type No. 
Turtle Wax 
НІ Rubbing 10507 Tub 1UER5 
Scratch Remover 10.5 oz Tub 1UER6 
3M 
Abrasive Rubbing Compound 1602 Plastic Bottle 2CTN8 
Abrasive Polish 3202 Plastic Bottle 2CTN4 
Abrasive Cleaner Clay Bar 1602 Plastic Јаг 2CTN7 
Abrasive Rubbing Compound 3202 Plastic Bottle 45JU27 
Rubbing Compound 1 gal Bottle 6KHCO 
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2ZPF1 


Sponges, Mitt, i 
Cloths, and Pads ” 


Microfiber Cloths—27PF1 
has an absorbent waffle weave 


to reduce the frequency of 32UV15 
wringing. ) 

Е қ Item Size Color No. Qty. 
Microfiber Pads—2ZPE2 has “Tough Guy Ы 
an elastic band to hold pad to Microfiber Cloth 18inx24in Brown ^ 2ZPE9 1 39R422 

Microfiber Cloth 24inx24in — Brown 2ZPF1 1 
hand securely. 22PE7 and 2ZPE8 -Microfiber Cloth 16 inx16in — Blue — 32UV18 24 288222 
are for polishes. Microfiber Cloth 16inx16in Blue 32UV16 12 Пет РКО. 
А mmm Green, Red, i ү Я 

Sponges—Lift and hold dust, Microfiber Cloth 12 in x 16 in von Gray 400C55 12 — Size Color No. Qty 
dirt, and grease. Use 2ZPE6 to Microfiber Fads $ white БЕ? Cloth Rag iiinxi7in White 398420 3 
polish surfaces. Micratiber Pade d B Wine SIDE Microfiber Cloth 12inx16in 913), Green, 3gR422 з 


Mitt—Features microfiber on 1 Scrubber Sponge 9x 4¥4" Blue 2ZPE3 
side for cleaning and honeycomb ~ Scrubbing Mitt _11%x 8" Blue 2ZPE1 
mesh on the other for scrubbing. — Sponge 8/4 х5" Сһатоіѕ 2ZPE6 


Polishing Pads and 
Detailing Cloths 


Perfect-It Polishing Pads—Single-sided 
high-performance pads attach to Hookit Back Up 
Pads 2EXY4 and 2EXY5 (sold separately) to fit all 


em Green, Red, 
Microfiber Cloth 12 inx 16 in Yellow. Gray 39R425 12 


Microfiber Cloth 22inx36in Yellow 398426 1 
Microfiber Cloth 16 in x 16 in Yellow, Gray 398424 1 


1 
2 
2 

Microfiber Towel 14 іп х 14 іп Blue, Gray 400656 8 
1 39R424 
1 


MENOJEN 
DETAIGELOTH 


Dusters and 
Dust Pan 
with Brush 


: h ; 2EXZ3 
Lint-free, machine-washable ¥"-shaft slow-speed polishers. 
5. M Perfect-It Detailing Cloths—2-ply polyester/ Жена Пет 
enaps " du t pan for nylon microfiber won't scratch or streak paint, Perfect-it" Polishing Pads ZUGE 
aps Into GUSI ра chrome, glass, dashboards, or other vehicle 100% Wool Compound Pad, 9° dia. 2EXY6 
storage. rfaces Foam Polishing, 8" dia., Pkg. of 6 2AZC9 | 
item Surfaces. Ultrafine Foam Polishing, 8" dia. 2EXY9 
.— Description No. Wool Compound Pads—Use these double- E Ead Uetalling Cloths — 
Microfiber Duster Set, sided pads with adapter 2ЕХҮЗ (sold separately) “141 x12W, Pkg. of 6 2EXZ1 
1) 5%'L Brush and 2ZPD8 Я К Wool € id Pad 
{i} 14141 Brush to refine paint surface defects. оо отр нна 2 ree 
Microfiber Duster, 14/71. 100% Wool Compound Pad, 9" dia. 2EXY2 


Hookit Back-Up Pads and Adapter—Backup Blended Wool Compound Pad, 9" dia. 2EXY8 


Brush with Folding Handle 2ZPD9 ы 
pad allows quick attachment, accurate Kookit iback Rada атаана 


and Carrying Pouch 


Dust Pan with Hand-Held к : ; Hookit" Backup Pad, 7" dia. 2EXYA 
Brush, Brush 5'Wx 8"L — 2ZPC5 centering, and easy removal of single-sided Perfect-It" Hookit" Backup Pad, 7' dia. 2ЕХҮ5 
and Pan 6"W x 7?"L compounding or polishing pads. Screw-On Pad Adapter, 96" 2EXY3 
Item Pkg. 
Description No. Qty. 


Finishing Sanding Block Kit and Refill Sheets 
Sanding Block Kit with (1) Each of 80, 
120, and 220 Grit Sheets, 3 in x 5 in 44077. 1 


Film Backed Refill Sheets For "Sanding | Block 


Medium Grade, 80 Grit, 3 in x 11 in 43Y078 15. 
Fine Grade, 120 Grit, 3 in x 11 in 43Y079 15 ^ 
Very Fine Grade, 180 Grit, 3 in x 11 in 43Y080 15 4 A A 
Gold Sanding Discs x E 
- Coarse Grade, 40 Grit, 6 in 42Х680 25. ыа E... spem 
Medium Grade, 80 Grit, 6 in 42X681 50 E: 
Medium Grade, 80 Grit, 6 in 49XW78 100 е 


Fine Grade, 120 Grit, 6 42X682 50 - = - 
“Vary Fn Grade, 220 Gri Bn 20 : Autobody Sanding Block Kit, Discs, Rolls, and Pads 


Super Fine Grade, 400 Grit, 6 in 42X687 50 


‘Gold Sanding Rolls i Finishing Block Sanding Kit and G2 Abrasive Disc—Designed for automotive and marine 
Coarse Grade, 80 Grit, 2% n x 20 yd 42X695 1 Refills—The ergonomic design provides finishes, wood, metal, fiberglass, and painted surfaces. The 
Medium Grade, 120 ar 1244 AW yd 42686 1 maximum control and comfort. The steel durable backing resists tearing and provides ultimate durability. 
Very Fine Grade, 320 Grit, 2%inx 20 yd 42Х701 1 reinforcement plate helps improve finishing ^ Anticlog coating prevents “loading” of abrasive surface. Feature 

“G2AbrasiveDisc —  — results, with reduced sanding effort. "Quick-Change" hook-and-loop holding system. 

. Ultra Fine Grade, 1000 Grit, 6 in 42X645 50. a Film backing 
G2 Waterproof Sanding Sheets Gold Sanding Discs and Rolls— 

Fine Grade, 220 Grit, 9 in x 11 in 42X649 25 


Super Fine Grade, 400 Grit, 9 in xiin 42X651 25 Multipurpose grain is ideal for all automotive G2 Waterproof Sanding Sheets—Made with a specially 
Super Fine Grade, 600 Grit, 9inx 11in 42Х652 25 finishes as well as wood, metal, fiberglass, treated, waterproof backing for increased "wet" performance and 


Ultra Fine Grade, 800 Grit 5 inx9 in ^ 42X683 25 ^ and painted surfaces. The "anticlog" flexibility. 
Ultra Fine Grade, 1000 Grit, 5 V» inx9in 42Х654 25 1 А ; А А 
Ultra Fine Grade 1500 Grit 5 &inx9 in 42X656 25 Coating prevents loading to increase cutting = Film backing 


Ultra Fine Grade, 2000 Grit, 5 inx9in 42X657 25 performance. " u ; ; | 
Ultra Fine Grade, 2500 Grit, 5 ⁄2inx9in 42X658 25 а Pressure-sensitive adhesive Scuffing Pads—Nonwoven synthetic flexible pads are ideal for 
Scuffing Pads scuff sanding and finishing of automotive and marine finishes, 


Very Fine Grade, 360 Grit, 6 in x 9 in 42Х662 10 Paper backing wood, metal, and fiberglass. 
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Automotive Gasket Sealants m. Ын = 


Permatex 
Item Pkg. 
Нет Temp. Range Color Size Brand No. Qty. 
Valve Covers, Oil and Transmission Pans, Intake Manifolds, Water Pumps, Timing Chain Covers, Thermostat Housings 


Cof Gasket Compound -80° to 400°F Copper ^ 9o K&W SEVZA — 1 
RIV Si ilicone Gasket Maker Resistant Up То 6255: Black 302 Dynatex 6CGP9 6 
meam pm Е Ultra Black? RTV Silicone Sealant -65 to 400°F Black 3.35 oz Permatex 2GXZ4 1 
rome іі n Ultra Grey9 RTV Silicone Sealant -65 to 500°F Gray 3.5 о2 Permatex 2GXZ5 1 
3 Used for Pump Housings, Machine Tools, Compressors, Gearboxes, Transmission Pans, Valve Covers, and Oil Pans 
= Ultra Copper® RTV Silicone Sealant -65 to 700°F Copper 3oz Permatex 3DPT6 
Е Used for Flexible Flanges 
E RTV Silicone Sealant -65 to 500°F Blue 3 02 Permatex 2GXY4 1 
Used as Form-In-Place Gasket on Rigid Ranged Connections Sich as Gearbox and Engine Castings. 
Anaerobic Gasket Maker -65 to 300°F Red 50 mL Permatex 2GXX3 1 
Doors and Seams, Insulate Electrical EE Seal Windows 
RTV Silicone Sealant -60° to 450°F Clear 8 о2 Imperial Supplies 40JM27 6 
Axel Covers, Oil Pans, Timing Chain Covers, Valve Covers, Water Pumps 
5° to 550°F Red 8 oz Imperial Supplies 40JM26 6 
2GXZ4 40JM25 RTV Silicone Sealant 2%. to 500°F Black 8 02 Imperial Supplies 40JM25 6 
-60° to 450°F Blue 8 о2 Imperial Supplies 40JM28 6 


Grate, m» 
2KUU4 2 i 
Iz: imperial eregt MAN. ©” 
z Hem Pkg. 
т Description Color Size No. Qty. 
ж 3M 
қ Automix" Self Leveling Seam Sealer — — 2KUU3 1 
Automix™ SMC/Fiberglass Adhesive-90 Black 400 mL 2KVD7 1 
Dry Guide Coat Cartridge/Kit Dark Gray 50g 2CTR9 1 
2KVB4 EZ Sand Flexible Parts Repair Gray 200 mL 2KVB9 1 
Flexiclear" Body Seam Sealer — — 2KUU7 1 
General Trim Adhesive Clear 16.25 oz. 2KVC8 1 
Headlight Lens Restoration Kit = = 3NLR9 {| 
Heavy Bodied Seam Sealer — — 2KUU4 1 
Panel Bonding Adhesive Black 200 mL 2KVB4 1 
Plastic and Emblem Adhesive Clear 507 01112 6 
Rear View Mirror Adhesive = 0.02 oz 2CTF2 1 
Spray Trim Adhesive Clear 24 02. 2KVC7 1 
2CTES8 Super Fast Semi-Rigid Adhesive Opaque 50 cc 2KVB5 1 
Clear 302 2CTE8 1 
Super Silicone Sealant Black 3 о2 2CTE9 1 
5 Black 10.3 oz 21166 12 
uper Trim Adhesive Yellow 18 oz. 2KVC9 1 
2күсз : Yellow 502 2KVC3 — 1 
Super Weatherstrip and Gasket Adhesive Black Б-07 2KVCA 1 
Universal Epoxy Adhesive Clear 1.60z 2KVD1 1 
Blue Magic 
Brush-On Electrical Tape at 4 42 T 1 
Brush-On Electrical Tape, Black Black 402 1MPX8 1 
Headlight Lens Restorer White 8 о2 1MPV4 1 
High Temperature Metal Repair Dark бау AZ {MENG 1 
QuikSteel" Plastic Repair Epoxy Putty White 202 2TRJ3 1 
QuikSteel" Steel Reinforced Epoxy Putty " Gra 20: Fur | 
ark Gray 02 
ank Repair Kit White 202 1MPV8 — 1 
Grote 
Ultra-Seal Corrosion Preventive Sealant Yellowish Brown — 2VRA5 1 
Imperial Supplies 
Pipe Sealant with PTFE White 35 mL 40JM41 4 
Steelman 
Security Seal Blue 1 02 200924 10 
Turtle Wax 
Headlight Lens Restoration Kit White = 5JKN9 1 
CRE ESRUSTOLEUM «m» [7 
BRANDS 
"TRUSTED QuauiTY Since тиі» F " 
j i RUSTOLEUM Coatings and Undercoatings 
= Color Black 
K Би Container Item 
AX Item Applic. Method ize No. 
GOAT! ING Blue Magic 
— а: Undercoating Spray 15 02 1MPU9 
Textured Rubberized Undercoating Spray 20 о2 13P448 
Finish Rust-Oleum 
ruck Bed Coating Spi pray 15 02 4YLD1 
Truck Bed Coating Roller or Spray 1at 4YLD2 
ruck Bed Coating Roller 1 gal 4YLD3 
Truck Bed Coating Applicator Kit = it 4YLD4 
ruck Bed Coating Spray 24 02 55AA32 
Truck Bed Coating Spray 15 02 35MW34 
Rubberized Undercoating Spray 15 02 4YLC9 
Sprayway 
Rubberized Undercoating Spray 20 oz 456021 
Titeseal 
Auto Body Undercoating Spray 16 02 54YE12 
13P448 Rubberized Undercoating Spray 16 oz BAYE13 
Zep 
Rubberized Undercoating Aerosol Spray 20 02 451D46 
900 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Automotive Paints and Coatings RERUSTOLEUM 
BRANDS 
Container Item Container Item 
Color Finish Size No. Color Finish Size No. 
Auto Body Paint Ford Blue — 12 02 4YKY6 
Black Gloss 12072 1РТЕ4 Ford Red = 12 02 4YKZ2 
Jet Black Satin 1at бРЕР8 Clear = 11 02 4YKY8 
Clear Coat Gloss 141 6PER4 Grabber Green = 16 oz 4YKZ1 
Crystal Clear Gloss 12 02 6KN84 Flat Black = 12 02 4YKZ9 
Auto Body Paint/Primer Engine Primer 
Black Fla 12 0z 440A55 Gray Flat 12 02 4YLC7 
Clear Gloss 12 0z 440A53 Fabric & Vinyl Paint 
Black Semi-Gloss 12 02 440454 Black Flat 11 02 4YLD6 
Auto Body Primer Charcoal Gray Flat 11 02 4YLD9 
Gray Fla 1 qt 6PER2 Gray Flat 11 02 4YLD7 
Gray Fla 11 02 4YLA9 Sand Flat 11 02 4YLD8 
Red Fla 11 02 4YLC6 Black Gloss 11 02 4YLD5 
Dark Gray Flai 12 oz 1PTF4 High Heat Primer 
Black Fla 12 02 4YLC2 Gray Flat 12 02 4YLC8 
Red Fla 12 oz 4YLC5 Lens Tint 
Clear = 1102 6PEUS Translucent Black Gloss 10 02 6PEU4 
Auto Body Rusty Metal Primer Rust Reformer 
Light Gray Fla 12 02 4YLC4 Black — 10.25 oz 6PEP3 
Rusty Metal Brown Fla 12 oz 1PTF5 Self Etching Primer 
Caliper Paint Dark Green Flat 12 02 4YLC3 
Black Gloss 12 oz GPEUO Trim & Bumper 
Red Gloss 12 02 6PET9 Black Gloss 12 02 6PETO 
Engine Enamel Spray Paint Black Matte 11 02 6PEV1 
Flat Aluminum = 12 07 AYLA1 Wax and Tar Remover 
Flat Red = 1202 AYLA2 Clear = 13.5 02 4YLF4 
Aluminum — 120z 4ҮКҮТ Clear — 1qt 4YLES 
Cast Coat Aluminum — 12 02 AYKZ4 Wheel Paint 
Low Gloss Black = 12 07 4YKY4 Black Flat 11 02 ДҮГА8 
Semi-Gloss Black — 12 02 4YKY3 Clear Gloss 11 02 4YLAG 
Gloss Black — 12 02 4YKY2 Graphite Metallic 11 02 4YLA7 
Chevy Orange = 12 02 4YKY5 Steel Metallic 11 02 ДҮГА5 


Bondo Auto Body Repair item 


со 


1 ir КН aii i Description Color Size Мо. 
Body Filler and Repair Kit Nonshrinking formula repairs dents, patches rust holes Bondo Body Light Gray 1 qt 3RAPB ee е 
and leaks, and fills in chips. Spreads easily and sands in just 20 min. 3RAR1 includes Filler With Li PARA CARROCERIA 
к : Hardener ight Gray 1gal ЗВАР9 
body filler, red cream hardener, self-adhesive metal body patch, and spreader. Bondo АЛО w —* 


Body Filler Kit Light Gray 104 ЗВАВ1 


Fiberglass Resin with Hardener—Use alone or with fiberglass tape, cloth, or mat to repair Fiberglass ight Straw qi 3RARA 


fiberglass boats, snowmobiles, jet skis, bathtubs, and showers. Resin Light Straw 1 gal ЗВАВ5 
— А А Bondo-Glass 

Bondo-Glass—Repairs dime-size or smaller rusted-out metal holes and shattered fiberglass Fiberglass Green tat ЗААТЯ 
body parts Reinforced q 

` Filler __ 
Bondo-Hair Long-Strand Fiberglass-Reinforced Filler—Recommended for use on up to БО 
1" rust holes, shattered fiberglass and dents where extra strength is required. Ideal for vehicle Reinforced Green 10 ЗВАТ2 БІРЕКОНАВБ 
restoration. ла =з нування 

А , : : : Fj White 8 sqft 3RAR7 S 
Fiberglass Mat and Fiberglass Cloth—Provide extra reinforcement for large repairs. Can perg ass Cloth - 
be used with fiberglass resin ог two-part adhesive. Fiberglass Mat White — 8sqft 3RAR8 
i i is a li i Dynatron Gray — gal 3RAR3 

Dynatron Dynalite Body Filler and Creme Hardeners—3RAR3 is a lightweight, nonsepa- Dynalite Filler y 9 
rating body filler that has good featheredge capabilities. GKHA9 and 2CTR1 are creme creme Red 2.7502 6KHA9 
hardener agents that mix easily and quickly and are designed to be used with all 3M Body Blue Creme Е c 
Repair Fillers. Hardener Bue — 2%oz 2CTRI 3RAR4 


Dn. Б" 


SS LOCTITE WRUSTOLEUM 


Rust Converter 
Chemically changes rust and corrosion into a protective, CRE = 
primer-like coating that is ready for painting without further AE aai 

riming. — 
p 9 ЕЗ 

Container Item 
Item Applic. Method Size No. 

CRC 

Rust Converter Bath or Brush 320z 19МҮ72 

Rust Converter Bath or Brush 1 gal 19MY73 

Loctite 

Rust Treatment Brush Or Commercial Sprayer 1 qt 3EPP8 19MY72 40GM43 

Rust Treatment Brush Or Commercial Sprayer — 1 gal 3EPP9 

Rust Treatment Brush Or Commercial Sprayer 5041 3EPR1 

Rust-Oleum 

Rust Remover Bath or Brush 1 gal 40GM43 

Zep 

Rust Converter Brush 1 gal 407Ғ5 

Corrosion Inhibitor = 5да 449W20 ЗЕРР8 402ғ5 
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4HA44 
жай 
жз” 
—— Ü 
j -AP 
= —À 
ee) 
= 
| 
48UV20 
23NY36 
® 
Bearing Pullers and Separator Tools 
Remove gears and bearings too close to another surface for a puller ) 
jaw to grip, ог where the pulled out portion must be protected. - mi 
— Mfr. Цет 
Item Includes Model Мо. 
OTC — — 
TEN set Bearing Splitter With 4 in Capacity, 2 Sets Of Hex Push Puller Legs,8 in Bar Type Puller Head Mated With a Custom Thread Forcing Screw 4517 5KGH5 
Bearing splitter (4) Bearing Splitters, Pulley Pulling Attachment 1183 48UV15 
Bano Pd Poly 2 Forcing Screws, 2 Cross-Bar Yokes, 2 Clamp Bolts, 3 Pairs of Puller Jaws,1 Pair Jaw Pins, 3 Pairs of Cap Bolts, Blow-Molded Case 4534 4HA44 
Puller Set 2) Bearing Splitters, (4) Sets of Hex Push Puller Legs, Bar Type Puller Head, Puller Crossbar, Plastic Storage Case 4518 48UV20 
Puller Set 2) Sets of Forged Jaws, (2) Forcing Screws 4532 48UV22 
Proto 
Bearing Separator Set_ Gear and Bearing Separators 11916, 21952, 4%4,and 6 in, Threaded Rod, Molded Plastic Case J4390B 3R738 


Forcing Screw Tip, 34-12 in Female x % in Male Acme Adapter, 24-12 in Acme Female x % in -18NF Male Adapter, (3) 746-14 in x à 
in Lock Screws, 34-12 in Acme Coupling Nut, 34-12 in Acme x 12 in Forcing Screw, 2- and 3-Way Crossarms, 34-12 in Acme Forcing 
Press-N-Pull Set Nut, Thrust Washer, (3) 56-18 in Female x 7-20 in Female Adapters, (3) %-18 in Female x 72-20 in Male Adapters, (3) 56-18 in Female J4293B 3R733 
x 94-16 in Female Adapters, (3) 56-18 in Female x 34-16 in Male Adapters, (3) 96-18 in Female x 76-14 in Female Adapters, (3) 56-18 in 
Female x 76-14 in Male Adapters, (3) Slide Blocks, (3) Medium Legs, (3) Short Legs, Bearing Separator, Molded Plastic Case 


; Forcing Screw (10590), Detachable Tip, 2- and 3-Way Crossarms, Adjustable Jaw Block Assembly, Jaw Spring Clip, 
ни Set Bearing Separator 6 in Capacity, Cap Screw 2'%c in, Long Narrow Jaw 7% in, Molded Plastic Case 442928 3R732 
езім! 
Bearing Puller Set Forcing Screws, Cross Block Assembly, (2) Puller Jaws, Puller Jaws Retaining Yoke, (4) Step Plates 23NY37 23NY37 
Bearing Splitter Set 8 Bearing Splitters, а) Sets of Hex Push-Puller Legs, and (1) Ваг-Туре Puller Head with Forcing Screw, Carrying Case 23NY36 23NY36 
Bearing Splitter Set orcing Screws, Cross Block Assembly, (4) Puller Jaws, and Puller Jaws Retaining Yoke 23NY38 23NY38 


WESTWARD’ 
СТС ir 
Bearing Splitters 


Ideal for use in tight spaces. 
Max. Min. 


Spread Spread Mfr. Item 
fin.) (іп) — Model No. 
Westward 


Mein Йіп  23NY32 23МҮ32 
2in 1%sin 23M596  23M596 
3in  2in  23M603  23M603 

4%in 3in  23M597 23М597 
біл 4 іп 23M598  23M598 


ID Yin  23NY33 23МҮ33 
Wai Яп 127 480093 
Use to easily position a bearing in the inner hole of the axle. 8-рс. kit includes П-ШІ ШІ 
handle, 6 heavy-duty bearing drivers, and carrying case. x 9іп in 1130 48UU98 
dion 9 ying Item 23M596 133m Sin 1127 367К8 
Size No. Proto 

1:555, 2.322, 2.834, 1.752, 2.48, 2.992, 1.968, 2.559 and 3.189 32J061 біл Yin  J4333A 10638 

908 GRAINGER. Find even on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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is 
Өс 


PULLER, INC. 


Mini Manual 
Puller Set 


asuu7e | = 1- to 2-ton capacity 

Designed for small removal 
challenges. Ideal for lawn and 
garden equipment, snowmobiles 


and motorcycles, air tools, and 
WESTWARD РЕОТО I ^. more. Includes storage kit. 
Jaw Jaw 
Manual Jaw Pullers No.of Reach Spread Чаи Mfr. Item 
i i i Jaws in. in. Type tyle Model No. 
These pullers enable you to remove and install parts for fast, effective repairs. Jaws n) — ЛАН Locking amd rA oee PMW 40636 


The pullers are forged from quality steel, heat treated, and subjected to rigorous 
tests which exceed their rated capacity. 


Nonreversible jaws have deeper jaws for fan blades and blower wheels. WESTWARD 
No.of Jaw Screw Jaw Mfr. Item Reversible 2- or 


"— Jaws Боз Jaw Spread Length Locking ^ Style Model No. 3-Jaw Puller Set 


iton 2 2 Vin 3 Жіп 3 іп Yes Nonreversible 23М016 23М016 . 
3 йіп 3йЙіп 3%in Yes Nonreversible 23MD17 23MD17 Versatile pullers feature a 


2to3tons 2or3 29in 3%in 41У76іп Мо Reversible  4YTi4 (4ҮТІ4 
23MD19 23MD19 narrow face on one end and 


2 ton 2 3%in 4in 4%in Үв Reversible : 
son dors ауе Reese э ирта мн | а ide face on the other 
‘on or біп ^inbin — 65 eversible і 
4to6tons 2013 4%sin 5%in 6%ein No  Reversibe  4YTi5 ДҮТІ5 to create a 2-in-1 tool that 
2 3 АП 6! іп Е іп Yes Reversib e mE 23021 Saves you time and money. 
in in ‘sin — Yes eversible ; 
ston 203 3m Ті 8 vein No Reversible iMZP2 — 1М2Р2 | Jaws Can easily be reversed 
ла. 3 д in Ed n in Yes Reversi e mE 2... by sliding the jaw to the end 
or in ^in Asin Yes eversible А 
_ 2013 5%in Тіп 6'%ein Yes Reversible 23М027 23М027 of the crossblock and turning 
6to9tons 20r3 біп 8 in — No Reversible —4YTi7 — 4YT17 them around 180°. 
2 5 in gin 9 in Yes Reversible 23MD23 23MD23 
2 85i  9%in Qin Yes Nonreversible 23MD28 23М028 No. of Jaw Item 
7ton 2073  5in 10 A in gin No Reversible 1MZP3  1MZP3 Cap. . Jaws Зан Reach Jaw Spread Style No. 
2073  5in 10 “іп 9in Yes Reversible 23MD24 23MD24 5ton 20r3 8 in Reversible 45ҒҒ29 
2073 8%іп Ті Qin Yes Nonreversible 23М029 23М029 (139.7mm) | - : 
8ori0tons 20r3 8іп 12% іп — No Reversible 4YT16 — AYT16 


2 11 іп 12 іп 12 іп Yes Nonreversible 23MD30 23MD30 А 
13 ton 2 15 йіп 15%in 12 іп Yes Nonreversible 23MD34 23М034 WESTWARD 
2or3 Тіп 12 in 12in Yes Nonreversible 23MD31 23MD31 


Proto 2073 15 іп 17 in 12in ^ Yes Nonreversible 23MD35 23М035 4-In-1 Jaw Puller Kit 


2 ton 3 3 іп 4 in 4%in Мо Reversible — J4034 3В657 " 
stn 2 (йіп Тп — Jm (о Reversible J405 2468 |" 7-ton capacity 
5 Yin Тіп Тіп No Reversible — 4036 — 3R659 ick- - 
6 ton za 3 49 gin = Yes Reversible .4217 38699 Quick-and easy assembly 
та —1—310——12— и Б Нук ДЫ IUS | pulerwith ine react p 
in in in 0 eversible i 
10 ton 3 5in 12in — Yes Reversible J4233E — 3R704 puller with the reach, spread, 
- ык 3 24 39 5% Yes N ble 102 51035 E Du die dis 
ton ^ in ^ in ^ in es Nonreversible icati i 
2 ton 2 4in Фіпішбіп 10%in Yes Nonreversible 204 4GB26 applications. It easily handles 
: з Зп 4Ұп fi Yes" Nonreversible 10 31036 larger gears, bearings 
ton in ШЕ 16 In es MNonreversible 0 9 pulleys wheels sprockets, 
6 ton 2 6in ФіпіоТіп 12%in Yes Nonreversible 206 4GB27 4 AP. ; 
10 ton 3 біп | Тіп 12 % in Yes Nonreversible 106 TAGS and other press-fit parts. 
12 ton 2 8in Жіпіо12іп 16%in Yes Nonreversible 208 4GB28 
14 ton 2 10 in ibin 19 іп Yes Nonreversible 210 ТАСОЗ ш. of R Чам 5 aa n El | 
t7ton 3 Вп 12in  1634in Yes Nonreversibie 108 — 5LD37 Jews — Reach(in.) Spread (in) ____Type-_Siyle__No. 
20 ton 3 10 in 15in 19/іп Yes Nonreversibe 110 1АС05 or : аппа mE 
30 ton 3 12in 18 in 26 in Yes Nonreversible 113 5LD38 ите ч еч 
= ton 3 i4in 3into25in 32in Yes Nonreversible 116 4GB25 Wi . 
2ton 20:73 3 А in 49^ in Ел іп No Reversible 1023 480072 ESIWARD 
5 ton 20r3 5%in 7in As in No Reversible 1027 480076 
7 ton 2or3 біп 10 Y^ in "Ae in No Nonreversible 1037 ^ 48UU79 Lock-On, Jaw- 
20:73 diin 12 in “Ae in No  Nonreversible 1041 480083 
іші 6/3 15 Wm — 17m ein No Nonreversble 1042 404 | Туре Puller Set 


= 5-ton capacity 

Set contains versatile internal 
and external pullers that can 
be created to easily remove 
harmonic balancers, gears, 
bearing, timing gears, and 


Shaft Protector Set 


Protects shaft centers from distortion 


when extreme pressures are applied. Use other difficult parts. Includes 

with fan blade, gear, and bearing pullers. sturdy storage case. 
No. of Mfr. Пет No. of Jaw Jaw Jaw Item 
Pieces Model Jaws Reach(in. ^ Spread in Type Style _ No. 
6 8056 SDT 2 or3 46% 12, Lock "0 Jaw. Straight 23MD47 
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77 


d > " 


Steering Wheel Puller Kit 


Engineered to remove steering wheels from most domestic and import cars with 
or without telescoping tilt columns. 


- rr Mfr. Item 
© о Includes Model No. — 
= " Puller Yoke and Screw Extension Bushing, Lock Plate Removal Tool, 
PROTO 2-pc. Puller Leg Package, Pivot Pin, Lock Plate Depressor Frame, 41620D 2HLF6 
Proto-Ease 2-Way Straig ht E Plate Remover Gallars and Nut Washer, Screw Package _ 
Jaw Puller Sets с —————Є— 
Comes with a steel storage box. 3R693 is specially shaped for minimum clear- | 
" В x i А LN 
ance pulling situations. 3R707 is used with a separator to remove a truck . 
countershaft's rear bearing. PULLER, INC. 
C Jaw Reach Spread Model | H 
ap- s участ pn „осе Lm 
6 ton Dual Jaw 2 in And 4 in, Narrow Jaw 4 in 6 J4212SJB 3R693 Hydraulic Puller 


10 ton 21M6 in, 4 Mein, 7 % in 10іп ^—J4234B 387072 


WESTWARD 
Blind Hole Bearing 
Puller Set 


Ideal for jobs that require an internal 
pull, such as pilot bearings. Includes 
4 collets to fit a wide range of 
applications. Also includes a plastic 
storage case. 


a 12-ton capacity 
Self-contained system features 
nonreversible jaws and 
interchangeable ram points 
for multiple shaft sizes and 


configurations. 
Mfr. Item 
"PS Ег Model No. .— 
Self Contained Manual Hydraulic p 
_ Puller With 2 Pushing Adaptors PHS-108 ШЫ; 


Нет 
_ . includes — — No. 
10-pc Attachment, 1-pc Slide 
"Hammer 3-pe. Pin, t-pcPuler  — 7910650 


PULLER, INC. 


Hub Puller 
Adapter Set 


Helps simplify the removal of many 
industrial and automotive fans and 
blower wheels by providing a solid 
connection between the puller and 
fan hub. Includes carrying case. 


oo mii 88 8 : =a 


Hydraulic Puller Set 
= 17%-ton capacity OIC. 
This set is designed to remove or install interference fit parts like 

gears, couplings, bearings, wheels, pulleys, axles, shafts, brake drums, and 
many other press fit components. 


Mfr. Шет Mfr. Item 
= Includes Model Но. TERME Includes — —  — — Model —— No. 
3-Jaw 4 in 5-Ton Puller, Small Hydraulic Hand Pump, Threaded Insert, Tee Adapter, Pressure 
and Large Collar Adapters, Tip НР-2 51039 Gauge, 6 Foot Hydraulic Hose,Hose Half Coupler With Dust Cover, 1688 32962 
. Reducer/Extender, Carrying Case Hydraulic Push Puller With 18 in Legs, And 3 Jaw Hydraulic Puller р 
PROTO @ OIC. 
21 
Standard King Pin Pusher : 
Puller Set With this pin remover, hydraulic 
4 force and precision tooling replaces 
" 6-ton capacity torch and hammer methods. 
Contains enough components to " й 
make over 20 of the most often © Description Modal No. 
used pullers including: internal, King Pin Pusher Set 
i Heavy Duty Kingpin and Brake 
external, slide hammer, rear axle, Anchor Pin Pusher 30 tons 4240A 1EAX3 
and harmonic balancer. Includes ‘Pin Remover £ 
molded plastic case. Hollow Center Hydraulic 
р А Item Ram with Adapter, 30 tons 4121A 407198 
des — — —— Mod No. — Hollow Center Hydraulic 
T-Handle Slide Rod, Short Slide Rod, 5-Ib., and 27 Ib. Slide Hammers, Ram, 50 tons 4122A 407199 
2- and 3-Jaw Yokes, 2- and 3-Way Slotted Crossarms, 4 and 6" Reversible .42908 3R730 Hollow Center Hydraulic 4140A 407K01 
_Jaws, 2" Reach Inside Jaw, Gear and Bearing Splitter, and more. - = = Ram, 60 tons 
910 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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48UV13 


WESTWARD 
Multipurpose Puller Sets WESTWARD 
These professional quality sets give you a wide range of versatility. Om 
It 
Includes No. Slid H P Т S t 
¥ in to 4% in Bearing Separators, 5-Ton Gear and Pulley Puller, Steering Wheel Puller, 
5-Ton Flange Type Puller 276 in Pitman Arm Puller, Sand 7-Ton Jaw Pullers. 655 in 23MD44 І е аттег u er e S 


and 10% іп Jaws, 1% in Flange Puller Plate, 2-Jaw Pilot Bearing Puller, 2-or 3-Jaw 


Reversible Slide Hammer, Lockable Metal Storage Cabinet (Wall or Surface Mount) These sets are designed to pull hubs, bearings, gears, pulleys, body dents, and 


seals on most imported and domestic vehicles. 


Item 
Includes Brand Мо. 
5-Ib Slide Hammer, 3-Way Cross Head, Cone, 2-Way 
Cross Block, Puller Hook Attachment, 3 Internal/External Westward 1MZP6 


Jaws, Dent Puller, Grip Wrench, Adapter, Case 
5-Ib Slide Hammer, 2-Way/3-Way Cross Blocks, Cone, (3) 


Westward 23КХ54 


Spara! Locknut, 2 tons Combination Jaw, Puller, 5 tons Jaw, Bar Type OTC 48UV13 


Rear Axle- Pulling Attachment, 3- “Way Cross Head, Cone, 2- Way - 
Cross Block, Puller Hook Attachment, Puller Hook Attachment, Grip Westward 1MZP8 
Wrench Adapter with Single Lead, Dent Puller Attachment, Front 


Hub Puller Assembly, Forcing Screw, Sleeve, Blow-Molded Case 


Pe mne \ 
WESTWARD и 


e : = \ 
; lide Hammer 
Strong Box Multipurpose Puller Set Slide Hammer 77 
Enables you to pull gears, bearings, pulleys, wheels, and more on cars and light Pullers | \ 
trucks. Come contained in a rugged, lockable metal storage cabinet you can a 24"L SIDES 1 
j 1 
isl de ү} а v or stand on a work bench. Includes 8 pullers, 5 attach- These pullers are for loosening tight ilem 
MENS, And EXA DUVET ans: Item assemblies with a heavy weight on a zii Pul Description, — m T 
Includes No. ida- " 2 шег, Steel wi rome Plating 4 
{нау Puller, Gear, Pulley Puller, Flange Type Puller, Steering Wheel Puller, guide-bar to pull hubs, bearings, gears, З Ib. Puller, 3 Ib. Hammer, 2 jaw 23KX51 
ilot Bearing Puller, Slide Hammer Puller, Pitman Arm Puller, (2) Bearing 48UV17 pulleys, body dents, and seals on most ' 5 ib. Puller, Steel with Chrome Plating 23KX41 
Splitter, Rear Axle Pulling Adapter, (6) Long Jaw, Metal Storage Box imported and domestic vehicles. 10 Ib. Puller, Steel with Red Paintin 23KX53 


pm 


ДІШ)! 


PROTO @ 


Proto-Ease™ = 
Master Puller Sets 


= 10-ton capacity "AJ | AA A 
Cover most maintenance [| ТП U | i 
operations using standard pullers. E | | z] ER 
Contains components necessary JU 209 | bt | L 


to assemble all full-interchange 


ІІ? 
system pullers except Proto? d р 1 Е Е EE 
Press-N-Pull™ Pullers. 
Mfr. Item 
Description Includes Model Мо. 
73-рс. Set with Steel Tool Box ER Crossarm, Puller Tip, Forcing ET 2- and 3-Way Yokes, Reversible Adjusting Nut, Jaw Pivot Pin, 2%- ae 5- Lb. J4235B 3R709 
Ж А liding Hammer, T- Handle and Short Slide Rod, Axle Flange, Blind Bearing Puller, Jaw Block Assembly, Bearing Separators (236" 
73-рс. Set without Tool Box and 6” Cap.), Step Plate Adapter Set, Step Plates, 2%, 274, 254" Bore, Inside Jaw 2, and Reversible Jaw 4" and 6" Reach J4235A 38708 
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Pullers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Push Pullers 


For maintenance operations 
involving removal and installa- 
tion of gears, bearings, shafts, 
pulleys, and press-fit parts. 


29FX43 


29FX52 


Item 
Cap. Reach Spread (in.) Мо. 
Pulley Puller 
5Tons 2 19110472 29ҒХ50 
7Tons  — 2710734 29FX52 
Push Puller 
10Tons 8%" 2%107% 29FX43 
17) Tons 11/7 4% to 12% 29FX45 


30Tons 10" 7%to17 29ҒХ44 
Push Puller Set 
10Tons 8%" Var. 29FX53 


WESTWARD 
Flange Pullers 


29FX48 і 


For use оп harmonic balancers, 
Steering wheels, crankshaft pulleys, 


and gear pulleys. Fits almost a 
automotive and light truck app 
tions, domestic and imports, ol 
and current models. 


Bolt Circle 

Dia. (in.) Screw Size 
T to 2%, 172 to 4% 987-10 

TR to 4% 9-18 x 5% in 


22A802 


912 


ШШЩ 


Il 
lica- 
der 


Item 
No. 
29FX47 
29FX48 


GRAINGER. 


ЕЖ”  2orx53 


Find even 


TEP o 


е 
Transmission 
Bearing Pullers 


grooves as narrow as 0.07" to 


applications on many vehicles. 


Jaw Mfr. 
Jaw Spread Reach Model 
Yinto7in біп 
Эд іп їо 12іп біп 


Сар. 
т Б 


12 ton TJ-T 


GEARWRENCH. 
> Suspension and 
ol | Steering Tools 
| It 
м І | Description No. 
— — Gearwrench Е AES 
uw Grease and Oil Seal Puller 22PK6 
ue (жы Tie Rod Separator 22РН1 
отс 
Front Coil Spring Compressor 2TVK4 
Strut Spring Compressor, Clamshell — 2TVJ8 


StrutTamer Elite stand 
Westward 

Ball Joint Separator 

CV Joint Boot Clamp Plier 
Grease and Oil Seal Puller 
Pitman Arm Separator 
Separator Tool 

Tie Rod Separator 


Vehicles 


C 
“2% 
2 wee 2TVK7 


on Grainger.com® 


Machined jaws clamp in snap-ring 


remove transmission bearings in 
minutes. Also effective for transfer 
cases on 4-wheel-drive vehicles, 
output shaft bearings, and other 


TJ-2 TTMR1 


Item 
No. 


1TMP9 


21VJ9 


23M592 
1MZN5 
45FF24 
23M595 
23M594 
23M593 


1MZN5 


WESTWARD OIC. GEARWRENCH. 
Suspension and 
Steering Service Kits 


Commonly needed tools to maintain automotive suspen- 
sions and front ends are conveniently gathered into 
specialty kits. 


Mfr. 
Model 


Item 


Includes / Brand _ No. 


Separator Set rae 
11% x 1%, 11% x 1%, 11% x 
1746, 1534 x 16, 1554 x 56 

Ball Joint Service Kit 
Receiving Tube (29503), 

Receiving Tube 

Receiving Tube 

Removing Adapter (305227), 

Removing Adapter 

Adapters, C-Frames 

all Joint Adapter Set 

Blow-Molded Case, Receiver 

ubes, Removing and Installing 

Adapters For Most GM, Ford, 

and Dodge 2- and 4-Wheel Drive 


32J054 Westward 321054 - 


29505), OTC 


(8504) -— 


305228 
OTC 22A802 


1MZL8 Westward 1М718 


(Through 1997) 


Front End Service Set | 
Pitman Arm Puller, Tie Rod End 
Puller, Tie Rod Puller, Universal 
Ball Joint Separator, Universal 
ie Rod End Remover 

21/11, 2TVL2, 2TVL3, 

V { 2TVK8, and 2TVK9 


41690  Gearwrench 2HLG3 


6295 OTC 2TVK7 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Engine & Specialty Tools 


Om 5MG16 
Seal and 
Bearing 

Driver Sets 


Include discs and handles that can be assembled into a pilot, a spacer, and a 


LINCOLN Қ 

[sc] m ышы т 
= escription rani 0. 

Round 

Magnetic Parts Trays Dia. 6 in Westward 1ЕЈ22 

Corrosion-resistant stainless steel trays Square c 

hold tools and small parts in place even BERE кып „взг, _1Ы?3 

when tipped. Rubber bases help prevent ~9 winx 5 %sin Lincoln  45PG79 

scuffing and scratching. 14 “in x6 % in = 10E753 


Variable-Pin Spanner Wrench — wesrwag» 


= 1% into 5 in Capacity 
a 12" Square drive hole 
= For more, see page 790 


Variety of pin sizes for the removal and installation 
of camshaft pulleys and crankshaft pulleys. 


Pin Pin Item 
Dia. Length No. 
3.5 to 10mm As іп, Ve in, 34 in, 134 in, 1% in 32J050 

20" P 
rt 


bolts in tight spaces. 


wismaep РЭ 
Ignition Wrench Sets 


These wrench sets feature 15? 
and 75? angles to turn nuts and 


Item 
Wrench Head Sizes No. 
7/5, in, '¥ea in, V4 in, % in, 946 
in, 1⁄2 in, 36 in, 746 іп 2GKT1 
5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 2GKT2 


mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm 


54PR21 
à 2HLG7 
WESTWARD 
" Drive Item 
= GEARWRENCHe Description Size Brand No. 
%e in, % in, 16 mm, i 
Spark Plug et fnm еіп Westward 54PR21 


Socket Sets 


3-Pc. % in Magnetic Swivel 


Spark Plug Service Kit Yin Gearwrench 2HLG7 


driver. Sizes graduate іп лв" increments. 


Includes 
Sizes: % to 2 in dia and Storage Box 


Sizes: V» to 3 in dia, 41 Discs, and 2 Handles 


3 Handles and 65 Discs 


46D313 


46D314 


т. 


Vehicle Windshield Tools 


L W 

Moulding Release Tool 

Тіп 1 іп 
Windshield Wire Kit 

Тіп біп 
Windshield Removal Tool 

9in 3in 

3 1964 in 3 5⁄4 in 

PROTO 
Soft Jaw Cannon 


Plug Pliers 


4-position privot design helps 
concentricity. 34" to 21⁄2" capac- 
ity. Replaceable pads on the 
jaws protect the work piece from 
scratching or marking. 


(GEARWRENCH, 


Spark Plug 
Gap and Feeler 
Gauges 


Description 
Spark Plug Gap Adjusting Tools 
Feeler Gauge, 32 Blades 
15 Blade Feeler Gauge, 0.002" 
to 0.025" Capacity 


Cordless Tool Automotive Work Lights “> Gamay 


Cordless tool automotive work lights mount to vehicles and shine light onto engines and 


undercarriages. 
Number of 
Battery Light Output Cordless Tool Tool Mount Mfr. Item e 
Platform Brightness Level Modes Kit Contents Length Type Model No. ` 
Milwaukee 
M12 600 Im, 1,350 Im 2 Bare Tool 47 іп Напо Hook 2125-20 408165 
Bare Tool, А Т 
М12 600 Im, 1,350 Im Battery, Charger 47 іп Напо Hook 2125-21XC 408166 06166 
600 Im, 800 n Т 5 
M12 Im, 1,200 Im 3 Bare Tool 14 іп Magnetic 2126-20 783FT7 
600 Im, 800 Bare Tool, i i T 
M12 Im, 1,200 Im 3 Battery, Charger 14in Magnetic 2126-21XC 783FT8 
DeWalt 
12V MAX; 
20V MAX; 800 Im, 1,700 Im 2 Bare Tool 74 іп Hang Hook DCLO45B 784K58 
FLEXVOLT 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


2ZPF9 


< 


Mfr. Item 
Dia. Model No. 
% in to 2 in 27793 5M615 
Vo in to 3 in 27794 5MG16 
Vo in to 4 V^ in 27797 21TVJ7 
46D315 А 


m 


46D316 
Mfr. Item 
H Material Model No. 
1v іп Steel 77276 46D313 
tin Steel (Handle) 77390 46D314 
1in Steel (Blade) 77374 46D315 
Tin Steel 77470 46D316 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Soft Jaw Cannon Plug Pliers J253G 4ЈМ77 
М mu 
ip 
Item 
Cap. — Model No. 
0.025 in to 0.045 in 166D 2ZPF9 
0.0015 to 0.035 in 161D 2ZPF6 
0.002 to 0.025 in 162D 2ZPF7 


783FT8 


784K58 


913 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE Scan. Order. Done. = 
Diagnostic & Engine Tools Details on page A1. 


o >` 


Electronic < 
Stethoscopes 


Sensor tips can be placed 
directly on a housing to 
amplify sound while the head- 
phones shut out surrounding 
noise. Nonconductive micro- 
phone will not zap computer 
circuitry. Flexible-shaft probe 
reaches into hard-to-reach 
areas. 200895 EngineEAR 

ll adds 7-level control for 
extra sensitivity and reduced 
distortion. 


STEELMAN. 45: 


5 
S 
RS 


Mfr. Item 
Description Model No. 
EngineEAR Electric Stethoscope 65001 200897 
EngineEAR® II Electronic Stethoscopes 06800 200895 2 2 
—7nmityvac P { 
45PG66 
1MZU2 Allow you to perform standard maintenance and diagnostics 
that can help keep your fleet on the road. 
Mfr. Item 
x Includes Model Brand No. 
y empress tester б h 12 in Rubber Hose, 14 
4 ompression Tester Gauge with 12 in Rubber Hose, 14mm 
Thread Spark Plug Adapter, 18mm Thread Spark Plug Adapter 1MZU3 Westward 1MZU3 
" Polished Chrome Gauge and all Chrome Adapters 5606 OTC 3T063 
(2) % in Gauge with High Impact Lens, Rubber Boot, (4) Scales 
= . Е Measure (psi, Кот, bar, kPa), 10 in Hose, Quick Release 
oupler, (2) 14mm Short Thread Adapter, 612 in Hose, (3) 12 
= GEARWRENCHs in Hose, 14mm Long Thread Adapter, 18mm Short Thread MV5530 Mityvac 45PG66 
sal Adapter, 18mm Long Thread Adapter, 10mm Thread Small Engine 
Mechanic S Adapter, 12mm Thread Small Engine Adapter, Quick Release 
Stethoscopes Air Hold Adapter, Custom Blow Molded Case, Field Service Kit 


Diagnostic tools help pinpoint potential 
trouble spots in noisy engine compart- 


ments, blocking the distraction of OTS. 
surrounding sound. d 


Mtr. Item H 
Features Brand Model No. Barring Socket 
Aluminum Steel Proble and Needle Westward _ 1М702  1MZU2 
Aluminum Steel Probe and Needle and Shock-Resistant Handle Gearwrench 835) 27Рб5 and Tool 
Spring Steel Diaphragm and Shock-Resistant Handle Proto JFP500A 6НКҮ0 


Socket 38EG22 helps rotate Mack 
E7 and Cat 3208 diesel engines. 
2TVR4's load-bearing collar offers 


friction-free operation while 38EG22 2TVR4 
rotating Cummins B and C series 
diesel engines and 5.9L diesels. i ШЕ. ет 

В п 2 ет ойе 0. 
Works with а 72" square drive Engine Barring Socket 6749 38EG22 


ratchet or breaker bar. Barring Tool 7AT1A — 2TVR4A 


2ZPJ9 


45FF52 


45JW57 = GEARWRENCHo WESTWARD 
Engine Cylinder Hone 


Adjustable spring tension and spread limiter help provide positive cutting action 


Piston Ring Tension Bands 


Item 


Application Includes No. to hone and remove glaze. The hone is complete with 240-grit medium grit 
Install Pistons 3 % to 7 in, 89 mm to (Square Handle, (4) Spring 1UBG2 stones. 
178 mm Dia For Trucks and Tractors teel Tension Bands 
Clip Pliers.. Metal Bands for Piston Ж Mir. Item 
" " Rings 2 7 in to 3 Yin, З 14 in to 3 ?6 For Use With Brand Model Мо. 
Assemble and Disassemble the Piston п, 3 3% in to 356 in, 3 $% in to 3 % in, 45JW57 | - од, 28350), 2836DD Gearwrench 2833) 27Р19 
37/8 in to 4 іп, 4 s in to 4 % in Engine Cylinders Westward ^ 45FF52 45FF52 
914 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Automotive Filters and Wrenches 


Automotive Filters 


Protect your air intake systems, fuel pumps and injectors, 
engines, and other systems against damaging contami- 
nants. These professional-quality filters are built to provide 
consistent, efficient operation over their entire service life. 


Note: See our full offering of 
automotive filters, filter acces- 
Sories, gaskets, seals, and o-rings 
on Grainger.com®. Search for 
"Automotive Mechanical." 


BALDWIN, 


J Fuel ' Hydraulic 


Mfr. Item 
Model Fits Replaces No. 
Oil Filter 
В161-5 Acura, Ford, Honda, Mazda Automotive; Kubota Engines Ford D87Z-6731-A; Mazda 8173-23-802 2KYA5 
B227 Chrysler, Ford, GMC, Honda Isuzu, Mitsubishi Automotive, Kubota, Yanmar Engines Kubota 15241-39092; Yanmar 1196-6035150 2КҮСЗ 
Ша5 Copco Compressors; Audi utomotive; ч 
В228 Bobcat, Claas, as, Gehl Equipment Deutz Engines Deutz 1163420; GMC 6696776 2KYH5 
B7322 John Deere Equipment John Deere RE504836 3XUH3 
BD7166 GMC Trucks; ЕТТІ Engines GMC 97719921; Isuzu 2-90654-600-0, 8-97049-282-0 2KZL3 
P7003 Caterpillar Industrial, Marine Engines Caterpillar 180726, 4P2839, 7N7500 2NTX3 
Air Filter 
RS3715 Exmark Lawn & Garden Tractors; Bobcat, John Deere Equipment John Deere M113621 2KYE5 
RS3544 Case, Caterpillar, Gehl, John Deere, New Holland, Vermeer, Volvo Equipment Case aeta ATT Res Now Holland d6900524. John 2KXZ9 
RS3704 Isuzu, Yanmar Engines; Bobcat, Caterpillar, John Deere, Komatsu, Kubota Equipment John PME Kubota T4040: о арр 2KYH1 
RS4989 Caterpillar, John Deere, New rolam Equipment Perkins SEV551F14 4RFV4 
Cummins QSF 3.8 (Final Tier 4), QSB4.5 (Final Tier 4), QSF2.8 Naturally 7 ; ; 
РАЗ1004 Aspirated (Tier 4), (Final 8 Turbo (Tier 3), QSF 2.8 (Final Tier 4) Engines Fleetguard AF55020; JLG Industries Inc. 70024177; Doosan 46595499 460K03 
Fuel Filter 
PF7890-30 Racor 1000FH Series Housings Racor 2020 Series 
BF940 Allis Chalmers, Kubota, Massey Ferguson Equ uipment, Yanmar Engines Allis Chalmers 2098616; Kubota 15221-43081 
BF1281 Primary Fuel for Racor 4120 Series Fuel/Water Separators Racor R120P 
T ; Genie 236260; Bomag 8820065; Caterpillar 4664177; Claas 19951210; 
BF46050 Genie S-Boom, Scissors and Telehandlers Deutz 4130241, 4130650; JLG Industries 70025153 
PF7982 Case, Hitachi, J.C. Bamford, John Deere, Link-Belt Excavators; Mitsubishi Trucks Hitachi 4642641; [suzu 8-98008-840-0; S-F Filter SK3160 
PF7984 John Deere Excavators Hitachi 4679981; Isuzu 8-98074-288-0; S-F Filter SK3022 
Hydraulic Filter 
Bobcat, Ford, Toro, Vermeer, Versatile Equipment; Cross, : - Michi ; 
BT839 Gresen, Michigan Fluid Power Hydraulic Systems Cross 149023; Gresen 8057000; Michigan Fluid Power 201026 
BT287-10 „ case, Case-International, Caterpillar, Champion, Ditch Witch, Dynamic Industries, Ford, Case 87027972; Caterpillar 975664; Champion 13028; Ditch Witch 155-954; Dynamic 2KXX9 
белі, Hesston, John Deere, Manitou, Michigan Fluid Power, New Holland, Steiger Equipment 191234; John Deere A158368; Michigan Fluid Power 200-0600; New Holland 86542664 
BT8851-MPG Agco, Caterpillar, Cedarapids, Ford, Gehl, John Deere, New Agco 303506819; Caterpillar 168878; Cedarapids 451750014101; John Deere 2KYH9 
Holland, Vermeer, V.M.E., Volvo Equipment RE47313; New Holland 89821387; Vermeer 73113001; V.M.E. 110366077 
BT8892-MPG Ingersoll-Rand Compressors Ingersoll-Rand 36860336; Donaldson P165672 2NUN6 


45FF23 


WESTWARD ERU 
iE GEARWRENCH. р PROTO @ 


Тішее” 


Oil Filter Pliers 


Jaw-type design helps provide the 
torque to ease oil filter removal. 


Adjustable Item 
Description Tap. No. 5LJ41 
Westward 
Adjustable 2% into 5 іп 45FF23 
Adjustable 2 % in to 4 34 in 45FF38 
Channellock 
4-Position 1% in to 3 in 2ELD8 
5-Position 2% in to 334 in 5LJ40 
6-Position 210 into 4 Y^ in 5LJ41 
Adjustable 2 V» in to 334 in 54VL39 
Adjustable 2 V» into 5 V^ in 38GU19 
Gearwrench 
Adjustable 2 into 5in 2ZPL9 
Fixed Joint — 2 ^ into 3 “in 11U408 
Fixed Joint =2'/sinto3%in 110407 
pred anoe 2'9&into39sin — 2ZPL2 2ZPL9 
Proto 
Adjustable 3% in to 7 in 6RKN7 
Milwaukee 
Adjustable 3 in 49JT84 


WESTWARD 


Rubber Strap 


Wrenches 


For polished pipe and fittings, plastic 
pipe and fittings, oil and water 
filters, glass pipe, PVC conduit, and 
polished shafts. 


L Item 

Description Сар. (in.) No. 
Strap Wrenches 1 іп to 6o in 9їп 23M601 
Strap Wrenches T¥into9%in 11in 23M602 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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BALDWIN 


|E GEARWRENCHo oc СХ“. 
Oil Filter Strap r ОК A 


For use in removing spin-on type oil filters. Various styles avail- 
able to fit most cars, trucks, tractors, and heavy equipment. 


Strap Strap hem 
For Outside Dia. Width Material Brand 
Standard Handle 


Iron Handle Material 


2V4-t0-2-9/16" 1/віп Alloy Steel Westward 1EKJ4 
3/As'-to-3-3/4 1 sin Alloy Steel Westward 1bKJ2 
4'-to-4-3/8" 1 /віп Alloy Steel Westward 1EKH5 
Standard Handle with 3-Position Hook 
Alloy Steel Handle Material 
254'-to-3-3/4" lin Spring Steel Westward 1EKH3 
Swivel Handle, Pivots 250* 22РК2 
Alloy Steel Handle Material 
3//'-to-4-3/8" lin Spring Steel Westward 1EKH4 
Swivel Handle, Pivots 90° 
21346 -і0-3-5/32" lin Alloy Steel Plews-Lubrimatic 4Ғ376 
31"-to-3-7/8" lin Alloy Steel — Plews-Lubrimatic 4Ғ377 
Alloy Steel Handle Material 
2%'-to-3" lin Alloy Stee Gearwrench 2ZPL1 
2%'-to-3-1/4" Tin Alloy Steel Gearwrench 2ZPK3 45JW47 
3%'-to-3-3/8" Tin Alloy Steel Gearwrench 27РК2 
Iron Handle Material 
215-t0-2-13/16" 1 sin Alloy Steel Westward 1EKH7 
Plastic, Rubber Handle Material 
27% -10-3-3/8" Tin Spring Steel Westward 45JW47 
3% -о-3-3/4" lin Spring Steel Westward 45JW48 
358"-1о-4" 1¥%in Аіоу Stee Baldwin Filters 47К17 
334"-to-4-3/8" lin Spring Steel Westward 45JW49 
Plastic Handle Material 
2780-2-14. Тіп Stainless Steel Proto ТЕЗЕ БЕРМЕ 
3%'-to-3-7/8" lin Stainless Steel Proto 1GF37 
4V&'-to-4-1/2" iin Stainless Steel Proto 1GF35 
Strap Wrench, 1⁄2" Square Drive Ratchet 
3% -0-4-1/2" 1%in Аіоу Steel Gearwrench 2ZPH4 
476-10-4-5/8' 1%іп Spring Steel Westward 45JW50 
478"-10-4-3/4" 1 Vin Alloy Steel OTC 39E934 
4Vs'-to-5" 3 in Alloy Steel Baldwin Filters 42РІ4 
4%'-to-5-1/4" 3in Alloy Steel Baldwin Неге 42809 4ZRU9 
4V5"-to-5-1/4" 1%in Аіоу Steel Gearwrench 2ZPH5 
4%'-to-5-1/8" 1%in Spring Steel Westward 45JW51 
4%'-to-5-1/2" 3in Alloy Steel Baldwin Filters 42826 
5 4'-to-5-3/4" 1¥%in Alloy Steel Gearwrench 2ZPH6 
6" 1 іп Nylon Gearwrench 2ZPK4 
Strap Wrench, 3" and /2" Square Drive Ratchet 
4"-to-9" 1 in Cordura Proto 6RKN6 
Т" 2 іп Nylon Westward 45FF26 
9 1 Vin Nylon Gearwrench 2ZPN3 2ZPN3 


915 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Engine and Exhaust Tools 


ою 
Oil Filter Crusher 


= Removes up to 95% of used oil 
= Crushes filter down to 
25% of original size 


11N161 1EAW9 Includes mounting stand. 
Frame Total Mfr. Item 
Cap. (tons) Filter Size Height (in.) Type Model No. 
Gray 
11 ton Up to 9 in 69 іп Air Operated QP-50 11М146 
11ton Up to 16 in 85 V» in Air Operated QP-160 — 11N161 
отс 
10 ton Up to 9 in 63 1⁄2 in Air Operated 1821 1EAP2 
25 ton Up to 15 Жіп 78 іп Electric/Hydraulic 1896 1ЕАМ/9 


Ore. 


Universal Belt 
Tension Gauge 


Gauge indicates drive belt tension in 
newtons and pounds, to help assure 
maximum belt and bearing life. For use 
with belts of any length from 1⁄4" to 1"W. 


Mfr. Item 
Scale Reads Model No. 
30-180 inch Ibs. 6673 2Т/06 
iE GEARWRENCH» 
Sensor and 


Sending 
Socket Set 


8-pc. set is designed to keep 
handy the tools you need to 
remove and install oxygen 
Sensors, oil pressure sending 
units, and vacuum switches. 


Mfr. Item 
Includes Model No. 
Үзіп Drive 1 йв in Socket for Thermal Sensor Units, /2 in Drive 11%6 
in Socket for Oil Sending Unit, 1^ in Drive 76 in (22mm) Socket for 02 
Sensor Units, 36 in Drive 1 46 in Deep Socket for Oil Pressure Sending 41720  2HLG6 


Units, 36 in Drive % in (22mm) Low Profile Offset Socket for 02 Sensor 
Unit, % in Drive % in (22mm) Socket for Oxygen Sensor Units, % in Drive 
7/ іп Slotted Socket for PVS, TVS, 02 Sending Units, Blow Mold Case 


ЯҒ; ; Г) 4 
Exhaust Clamp PE PN 
For Item № 
Pipe Size Material No. 
Flat w/I-Block 
4in 304 Stainless Steel 5NDW7 
5in 304 Stainless Steel SNDW8 
Flat w/Wick EN 
2 in 409 Stainless Steel 5NDW9 қ 
3% in 409 Stainless Steel — 5NDX3 Flat wil-Block. Flat w/Wick 
4in 409 Stainless Steel  5NDX4 
5 in 409 Stainless Steel — 5NDX5 3 d 
Preformed w/I-Block 7,5 Г ~ 
2%in 304 Stainless Steel — 5NDW2 ) “a N 
3in 304 Stainless Steel 5NDW3 Í 
3%2in 304 Stainless Steel  5NDW4 / Г 
4in 304 Stainless Steel — BNDW5 E 
5 in 304 Stainless Steel 5NDW6 | 
U-Bolt | 
2in Steel 5NDX6 “ | L 
3 in Steel 5NDX7 |.) 1 
4in Steel 5NDX8 Preformed т 
5in Steel 5NDX9 w/I-Block U-Bolt 


916 GRAINGER. 


ШШЩ 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


OIC. “GEARWRENCH. 


Magnetic Oil Drain 
Plug Socket Kit 


Mfr. Item 
Description Model No. 
отс 
Drain Plug Pro Kit, 5 Рс 5961 52VH68 
Heavy Duty Drain Plug Pro Kit, 3 Pc — 5961HD — 52VJ31 
Н Gearwrench 
Oil Drain Plug Kit, 7 pc 3870D 2HLHS 


(WESTWARD iE GEARWRENCH» 


Serpentine 
Belt Tool Set 


Release tension on belt's spring-loaded 
idler pulley. Multipositional extension. 


2HLH4 


No. of Item 
Includes Pieces Brand No. 
Bar (% in Dr.: 9 in L x 1 in М, 14 in Thick), Bar (% in Dr.:, 23 in 
L x $6 in W, М in Thick), Claw Foot Wrenches (34 in Dr.: 13, 14 8 Westward 1UBE8 


and 15mm), Socket Wrenches (% in Dr.: 15, 16 and 18mm) 
(3) Adapters, (3) Crowfoot Sockets, (7) 6 Point Sockets, 
Blow Mold Case, Long Bar, Ratcheting Wrench 


2 


15 Gearwrench 2HLH4 


> 
LS. 59MW30 


39E942 
2TVUA 
Oxygen Sensor Wrenches Orc. 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Oxygen Sensor Socket, % in Hex, in drive 7189 2TVU4 
Low Profile Offset Oxygen Sensor, 78 in Hex 4673-7 59MW30 
Flexible head Sensor Wrench for % in Hex 6500 39E942 


1MUE4 


| 


® 


Find even MORE on Grainger.com? 


Exhaust Repair Tools mE 

Diameter Overall Item 

Tool Type Range Length Brand No. 
Exhaust Pipe and Tail 1s into 194 in 5 Жіп Westward 1MUE3 
Pipe Expander 1 2 in to 2 Yin 6 V» in Westward 1MUE4 
2 Yin to 3 Yin 8 in Westward 1МШЕ5 
Exhaust Pipe Cutter 3^ in to 3 Жіп 14 іп Proto 6RKN9 
Hanger Removal Pliers — 12 іп OTC 2TVTA 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


52HG76 52HH14 


52HH16 =, 


52VH54 


ee 
OIC. “GEARWRENCH, 


Brakes Line Replacement and Repair Kits 


2HLF4 


Mfr. Item 
Description Model No. 
SUR&R 
YA in Brake Line Fitting Kit, 110 Pc ВВ14 52HH16 
YA in Brake Line Replacement Kit, 25 Ft Line, 40 Pc BR-EZ14 52HH03 
Yi in UItraBEND Brake Line, 25 ft BR-EZ200 52HH11 
Эле in Brake Line Fitting Kit, 110 Pc BR316 52HH02 
Э in Brake Line Replacement Kit, 25 Ft Line, 110 Pc BR-EZ316 52H676 
Зв in UItraBEND Brake Line, 25 ft BR-EZ100 52HG98 
36 in UltraBEND Brake Line, 25 ft BR-EZ400 52HH15 
Ae in UItraBEND Brake Line, 25 ft BR-EZ300 52HH14 
Brake Bleeder Removal Tool Kit, 77 Pc BB007 52HH17 
Copper Washer Assortment Kit, 130 Pc BRC7 52HH33 
Flaring Tool, For 34e & 7 in Tubing HFT50 52HJ78 
ae Duty Flaring Tool, For 346, “4, 5/18, % in Tubing FT351 52HJ76 
Brake Line Bender, For 916 & % in Tubing 4403 52VH54 
Brake Line Bender, For 46 & % inTubing 4404 52VH55 
Gearwrench 
Tubing Service Kit, 12 Pc 41590D 2HLF4 
40JM22 i ж 
: 44 = > 
X © P 
1EKA1 1XGR5 
WESTWARD "умасы. чхснв 
Vacuum Brake Bleeder 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Westward 
Hand Vacuum Pump Kit 40JM22 40JM22 
Vacuum Brake Bleeder TEKAT TEKAT 
Mityvac 
Silverline Elite Automotive Kit, Vacuum and Pressure MV8500 1XGR6 
Vacuum Brake Bleeder Kit MV6830 1XGR5 


5EVZ9 CRC 
CRG % ake Calpe! 
ease 
= 


1ҮНРЗ 


Brake Caliper Grease 


Brake lubricants help avoid squealing or screeching while reducing wear and 
tear. Consult your owners manual for specific recommendations for a given 
vehicle. 


Container Item 
Description Type Temp. Range Color Size No. 
; Bottle -30 їо 600°F Dark Gray 807 1YHR2 
Brake Caliper Syn Grease Tub -3010 600°F Dark Gray 12 0? 5EVZ9 
HI-TEMP Disc Brake o o 
Bearing Grease Can 0° to 325°F Dark Gray 14 02. ТҮНР8 
Disc Brake Quiet Aerosol Can — Red 12 oz. 1YHP3 
De-Squeak™ Brake -10? to 
Conditioning Treatment Aerosol Can 1800°F Gray 16 oz 1YHR5 
Disc Brake Quiet Bottle = Red 4 07 1YHN7 
Super Lube 
Silicone Brake Grease Tube ^ -45^t0500"F — White Во 44N734 


with Syncolon (PTFE) 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Brake Equipment and Tools 


2ZPG1 


1 


4^ 


" 
| Ау 


1ЕЈ29 


48XV64 
2TVJ1 
45JW44 
ЭМ... ОС 
ВгаКе Т0015 
Mfr. Item 
Description Model No. 
3M 
Brake Hub Cleaning Disc Holder 07545 3FLY5 
Gearwrench 
Brake Shoe Retaining Spring Tool 2774D 2ZPJ7 
Brake Tool Set, 15 Pc. 41520 2HLE9 
Disc Brake Piston Tool 3163D 2ZPK5 
Drum Brake Adjusting Tool 287D 2ZPG1 
шел Caliper Service Kit, 11 Pc. 41540 2HLF1 
ТІ 
30 Топ King Pin/Brake Anchor Pin Pusher 4241 468L20 
ABS Brake Proportioning Valve Depressor 7853 2TVH9 
Brake Drum/Rotor Puller Spreads to 12 % in 6980 39E947 
Brake Fluid Tester for DOT 3 4598 52VJ28 
Brake Pad Gauge 6596 22A838 
Brake Spring Pliers 26 % in L 7069A 48XV64 
Brake Tool Set, 8 Pc. 6516 21VJ3 
Broken Bolt/Clevis Pin Extractor Tool 5057 52VH67 
Calipers Hangers Set 7661 52VJ16 
Disc Brake Caliper Tool Kit, 6 Pc. 7317А 2TVJ1 
Disc Brake Pad Spreader 6093 52VH71 
Proto 
Disc Brake Caliper Tool Kit, 6 Pc. JFC2500MA 6RKU6 
Westward 
Brake Cylinder Hone, For 1 7 to 3 % in Dia 45JW44 45JW44 
Brake Resetting Gauge ТЕКА5 ТЕКА5 
Вгаке Ѕоскеї Ѕеї, 9 Рс 1EJZ9 1EJZ9 
54HH34 
14R917 
25Ј129 
е | > 
Brake Drum it o No. 
Description Model Мо. 
А orc 
Dollies Back Buddy II Truck Hub 


5090 14R917 
5017A 25J129 


. | . and Brake Drum Dolly 
For removing and installing ТИВ ЫЕ DnD 
truck brake drums on heavy aH тип 205ү 


Omegalift 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


duty trucks Heavy Duty Brake Drum Handler 46000 54HH34 
Item 
Brand Size No. 
DOT 3 
1202 4NPR4 
Pyroil 1q 4NPR5 
{gal  4NPR3 
Mag 1 1202 20RW69 
1202 54YF96 
k Motor Medic 1q 54YF95 
ни {gal 54ҮҒ94 
H 4 
Brake Fluids '* — ар 
Pyroil 3202 4NPR7 
Consult the owners — 120z 54Ү625 
Motor Medic 
manual for specific wors 1 54YG10 
4NPR4 recommendations for a Motor Мешс-11.02__54Ү822 
given vehicle. 144 54Ү623 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Coolant System Accessories 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


Новіндя 
Coolant Exchanger 


» 15-gal. internal waste tank 

= Two, 7-gal. external supply tanks 

= 10-min. exchange process 

= No electricity required 

Features a vacuum mode that allows safe 
removal of high-pressure coolant from a 
hot system. Process driven by 90 psi of 
shop air and a pump on the waste tank. 


45PG67 


Cooling System Tester Kit 


Mfr. Item 
Item Model No. 
Fluid Evacuator 
Coolant Exchanger 75700 107К4 
Accessories 
Coolant Tank 75370 107К5 
Tank Adapter Kit 15360 1DZK6 
Vinyl Dust Cover 
Vinyl Dust Cover 17490 22A844 


EZ. Теп 


Cooling system Mfr. Item 
9 y Item No. of Pieces Model No. Coolant Hoses 
tester kit is used Mit J | асиха 
for testing the pres- ~ coding mE Working | 
g the pr Cooling System 4 MV4533 45PG67 Dia. (in.) Pressure (psi) L Color — Temp. Range 
sure of automotive AirEvac Kit - Heater Hoses 
engine cooling Cooling System Test Kit — MV4525 1XGR2 36 60 50 ft. Black/White -40° to 275°F 
Universal Cooling 2 MV4534 45Рб68 % 50 50 Ft Black 257°F 
systems. System Test Kit % 35 50 Ft Black 250°F 
Universal Haglator 1 MV4508 45Р065 % 50 50 А Black 257°F 
a % 62 501. Red 40° 10 200°F 
Cooling System Tester Kit — 14 TYMH2 — 1YMH2 E 5 ФЕН.  BiackGreen 40 1o 2/5 
Radiator Сар е 10 10х15 10х15 % 50 50 Ft. Black 257°F 
ЕЙ 80 50Ft. Black/Green -40° to 275^F 
1 25 50 Ft. Black 250°F 
1 15 50 Ft. Black/Green -40° to 275°F 
Radiator Hoses m 
% 100 ЗЕ. Blue -65%10 350°Е 
3i 100 3 Ft. Black/Green -40° to 257°F 
1% 100 3 Ft. Black/Green -40° to 275°F 
2 60 3 Ft. Black/Green -40% to 275°F 
2 75 3ft. Blue  -70%10 350^F 
2% 60 3 Ft. Black/Green -40° to 275°F 


35PA40 


35PA47 


Radiator Caps 


35PA44 
Pressure Mfr. Item 
Rating Range For Use On Material Model No. 
Radiator Cap 
7 psi 6 to 8 Ib A Size Neck Meta 7 35PA43 
13 psi — 12to 16 Ib Mini Size Neck Metal T13R 35PA39 H cl Pli 
13 psi 1210160 A Size Neck, Medium/Heavy-Duty Trucks Меїа 113 35PA40 
16 psi 1410180) A Size Neck, 2% іп W, 2% іп H, 2% inL — Metal T16 35PA38 ose amp lers 
16psi — 14to 18 Ib Mini Size Neck Metal T16R 35PM1 Max. Jaw Overall 
16 psi — 14to 18 Ib Micro Size Neck Metal T37 35PA42 _ Description Opening (in.) Length (in.) 
16 psi 1410 18 Ib Threaded Neck Plastic 146 35PA44 Corbin Clamp Pliers 
22 psi 2110250 A Size Neck Metal ST207 42114 Straight 2% 9 
Safety Radiator Cap Automotive Hose Clamp Pliers 
13 psi 12101616 А Size Neck Metal ST13 35PA47 Straight 24 9 
13psi — 12to 16 Ib Mini Size Neck Metal STI3R 35РА48 Extra Long 3% 10% 
16psi 14 to 18 Ib A Size Neck Metal STi6V 35РА45 Extra Long with 45° Angle 2% 10% 
16 psi 14 to 18 Ib A Size Neck Meta ST16 35PA46 Flexible Hose Clamp Pliers = = 
WESTWARD ROBINAIR ——Mityvac_— 
Coolant Accessories PLENS 
[ШШ 
Нет T 
Item Brand No. Item 
Heating and Cooling Tools Item Brand No. 
Condenser Westward — 1DXN3 Pinch Off Pliers 1DXL7 
Fin Comb Locking Hose Mi 45PG76 
Chemical Test Strips Clamp Plier ityvac ip x 
Coolant Test Strips Вобіпаіг 39Е955 Heating and Cooling Tools Ы 
Tester Kits LED UV Leak Supercool 401409 1DXN3 .. 
Antifreeze/ Westward — 1DXL6 Detection Light 
Coolant Tester Vehicle Funnels 
Professional — Westward — 1DXL7 Radiator Filler — PS". бүв12 
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41RC51 


mama ©] |64 


Mfr. 
Model 


PLC210 


PLC200 

PLC230 

PLC220 
4525 


Item 
No. 


38N842 


38N841 
38N844 
38N843 
41RC51 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) A/C Machines and Tools 


38UP51 4LTUG 
22A808 
A/C Fluids and Chemicals 
Viscosity Item 
Description For Use With Index — Size No. 
A/C Flush 
sists - = tr Wu 
olvent-Base — — 1 да y 
FioBINAIR Biodegradable R12, R134a, R22 — 3202  4LTUS 
Е Biodegradable R12, R134a, R22 = {gal 41Т06 
A/C RRR Machines Power Jet Aerosol Flush Kit А/С Systems = — 401414 
AC Flush Gun НЕО-1234уї, R12 Refrigerants, R3da - — 40L413 
Refrigerant (RRR) Machine for Hybrid and Nonhybrid Vehicles— Lr ses Coie aT ПЕШКЕ = ~ umns 
Efficiently recovers, recycles, evacuates, leak tests, and recharges R-134A x 46 + UV Dye R134a 46 3207  4LTR5 
refrigerant. Automatic features include leak testing, refilling, and oil draining. ра 100+ UV Dio На 150—350 АТВ 
Қ "m А Lubricant Compatible with R134a and R12 Refrigerant 
407K04 recovers 95% of refrigeration in vehicle A/C system and programs Ester Oil + UV Dye R12, R1 Ma R22 100 320z 41116 
2 Leak Detection Dye р Т Я 
+/-1/2 oz. of programmable charge. U/V Super Dye, Green R12, R134a, R22 = doz  4LTU7 
38UP51services hybrid vehicles with high voltage electric compressors. UN Super Dye, Green, R12, R134a, R22 — 8o АТИ 


Self-Measure Bottle 
Vacuum Pump Oil 


38UP52 has ability to add printer and refrigerant identifier. Vacuum Pump Oil, 
m ‘ ; y M Synthetic, 32 fl oz ~~ 118 320. 12/15 
52ЕТ95 has the capability of charging without continual monitoring. Vacuum B Pump Ой, 


Synthetic, 1 gal = 118 15да.  12V186 
1234YF Recovery, Recycle, Recharge (RRR) Machine—Integrated refriger- Vacuum Pump Oil, 1 qt = 107 — 497% 


ant identifier samples R1234YF refrigerant in an A/C system before recovery. Vacuum Pump Oil, 1 gal = 1 - Um 
Fully automatic operation, services both standard and hybrid vehicle A/C 
systems without continual monitoring. Include automatic internal tank refill, oil 
drain, and color display. 416L15 has a 2.5 reservoir capacity. 


М/С Flushing—Eases flushing of condensers, evaporators, and lines. Features 
pulsing action to loosen corrosion, dirt, and debris, while unit injects air bubbles 


into liquid stream for greater cleaning action. Includes adapters to mate with 1⁄4" 
flare and %" quick-disconnect fitting kits. «Еш Resinair 
Mfr. Item 


Description Model No. Air Conditioning 


R-134a Recovery/Recycling Units 


Economy R-134a Refrigerant Recovery, Recycling, and Recharging Machine 34288NI 407К04 Maintenance Tools 


Premier R-134a Refrigerant Recovery, Recycling, and 34788NI-H 38UP51 
Recharging Machine for Hybrid and Non-Hybrid Vehicles Vacuum Pumps—Quickly dry A/C 
Premier R-134a Refrigerant Recovery, Recycling, and Recharging Machine _ 34788! 380Р52 Systems after repair. Include ^" 


Premium Refrigerant Recover, Recycle, Recharge Machine 34988NI 52ЕТ95 


Connected R-134a ACS Machine with 98.5% ACME and 1⁄4" SAE suction ports. 
Ца ә А 34998 — 60HR95 
efficiency and 10" touch LCD display = 115VAC, 60 Hz 
R-1234yf Recovery/Recycling Units For R1 34 A refri t 
Premier R-1234yf Recover, Recycle and Recharge Machine АС1234-4 416115 = For reirigeran 
Connected R-1234YF ACS Machine with 98.5% L 
efficiency and 10" touch LCD display AC1234-9 60HR96 Manifold Gauge Sets—Check AUTE 
МС Flushing high- and low-side pressures on 
A/C System Component Flusher 17580 — 22A808 automotive A/C units 
Mfr. Пет | 
Description For Use With Model Мо. Mfr. Item 
Accessories — Description Brand Model No. 
Bluetooth Temperature Probe 34998, AC1234-9 80213 GOHTO1 VA MB 1-70 cím. 25 Micron. 115VAC, 
Bluetooth Temperature Probe - 2 pack 34998, AC1234-9 80212 60HR99 60 Hz, For R134A regfrigerant Supercool 18406  4LTW8 
DiscovR Refrigerant Identifier Refrigerant Systems 16009 22A840 Va HP, 2.75 cfm, 75 Micron, 115VAC, 5 | 18413 ALTWS 
R=1234YF PAG Oil Labeled R-1234YF Refrigerant Systems 18465 БАНОВЗ | „860. Hz For R134A refrigerant роо; 
Syringe une Injector 2- -Stage Vacuum Pump C 
R-1234YF POE Oil Only Т i % HP, 5.50 сїт, 15 Micron, 115VA 
Syringe-type Injector R-1234YF Refrigerant Systems 18470 54HD81 60 Hz, For R134A refrigerant : Supercool 13654 A4LTW7 
R134a Manifold Hose Kit 134a Refrigerant Systems 48510 224842 % HP, 2.75 cfm, 15 Micron, 115VAC, 
Wa E ud d m ван, Hour 1980 — SY 
34700, 34700-2K, 34788, 34788-H, 3 inal 
Recycling Filter-Driers 34788NI, 34788NI-H, 34800, 34800-2K, 34724 22A846 Vacuum Pump, Dual Stage 110-115V/220-250V, 4 СЕМ — Һобіпаіг 15401 19ХҮ26 
34888HD, 34900, 34988, 34988NI. Manifold Gauge Sets 
34998, AC1234-4, AC1234-6, AC1234-9 R134a Brass Gauge with 6-ft. Hoses and Couplers Supercool 66 4LTW4 
Recycling Filter-Driers 17700A, 34450, 34700 34430 22A847 tae Aluminum Gauge with 6-ft. Hoses and Couplers — Supercool 2218 4LTWS 
REPLACEMENT FILTER 16900, 16910 16913 22A848 
SERVICE COUPLER SET R-1234YF Refrigerant Systems 18124 54HD85 Bn mu peak Detector eal 350 - gupercaci ee 
Vinyl Dust Cover — 34900, 34800-2К, 178008 17490 224844 Power Jet flush Hose ^ ' : Supercool 27491 — 401416 
| 17700-2K, 177007, 341347, 342000, Side Coupler, Blue Supercool 26890 49YZ87 
Vinyl Dust Cover 34700-2K, 347002, 347027, 17492 22A845 Side Coupler, Red Supercool 26906 49Y288 
MN SACS, АГЗА Еа Сап Тар, Screw-On Supercool — 51205 41ТМ/3 
; i А -H, Manifold Gauge Sets DEM RES 
Vinyl Dust Cover 34988NI, AC1234-4, AC1234-6 17499. АТЗЕ8З R134a Aluminum Gauge with 6-ft. Hoses and Couplers Supercool 2211B 41ТМ/5 


34998, AC1234-9, 34288NI, 34788, ACS-  S0HT02 Maintenance Tools 
34788NI-H, 34988NI, and AC1234-4 250 A/C Charging Hose Set, 72", R134a Supercool 1767 ALTW6 
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Wireless OBD II VCI 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 


Test & Diagnostic Equipment 


кус 


54HD76 


ore 


OBD Il Auto Scanners 


OTC Evolve Professional Diagnostic 
Tool—Diagnoses drivability issues on virtually 

any vehicle produced in the last 30 years. Dual 
Wi-Fi® allows you to check and test components 
while moving freely around the vehicle with secure 
connection. Includes wiring diagrams for most 
vehicles, model years 1986 to present, available 
directly on the tool. Comes with one-year, renew- 
able diagnostics subscription, which provides 
updated vehicle coverage. Once subscription 
expires, all vehicle coverage remains with the tool 
but the wiring diagrams will no longer function. 

= Bravo software and Android™ operating system 
= Includes rugged tablet with 10.4-inch screen 


OTC Encore Professional Diagnostic Tool— 
Performs diagnostics and auto-identifies vehicles to 
help diagnose issues. Touch screen display provides 
codes and related information, and can also browse 
the Internet for related info. Comes with one-year, 
renewable diagnostics subscription, which provides 
updated vehicle coverage, tests, and resets. Once 
subscription expires, all vehicle coverage remains 
with the tool but new coverage updates will cease. 
= Android™ operating system 

= Rubber overmolded grips 

= 8GB internal storage 

= Integrated Wi-Fi® and Bluetooth® 


Trilingual OBD Il ABS and Airbag Scan Tool— 
Features multilingual menu and definitions with 
English, Spanish, and French displayed on the LCD. 
Shows ABS and Airbag codes for most 1996-2013 
GM, Ford, Chrysler, Toyota, Honda, Nissan, and 
Hyundai vehicles. Also monitors battery, alternator, 
and charging systems. Automatically populates 
vehicle data for most 2000 and newer vehicles. USB 
cable included. 


WESTWARD 
Antistatic 
Wrist Band 


Wear this 1 megohm 
antistatic wrist band 

to help eliminate static 
electricity while working 
on electric components. 
It features a 6-ft. coil 
cord and alligator clip. 


920 GRAINGER. 


ETL! 


Description 
Antistatic Wrist Band 


СС”) “жо 


45NU54 


52GY69 
45NU67 


OBD ІІ Auto Scanner with CodeConnect®—Displays 
Diagnostic Trouble Codes (DTCs) and also helps trouble- 
shoot with top-reported fixes specific to vehicle make, 
model, year, and engine. Also monitors battery, alternator, 
and charging system. 


OBD ІІ Scan Tool Kit—Performs On-Board Diagnostics 
(OBD) and can relearn and reprogram new or existing 
replacement sensors. 

= OBDII TPMS Device 

= Wall Mount Battery Charger 

= Carrying Case 

= USB Cable 

= Bluetooth OBDII Dongle 

= RJ45 Cable 

a Lithium Battery 

= Installation CD 

= Relearn Magnet 

= Instruction Manual 


OBDII PocketScan—Reads OBD II DTCs from the 
on-board computers of 1996 and newer cars and light 
trucks. Helps determine the cause of Check Engine lights. 
Allows the user to clear the DTCs and turn off the Check 
Engine light once repairs are made. 


45NU89 


Circuit Testers 


Voltage Cord Item 

Item Range Length Мо. 
Circuit Tester 12/24V 24ft 45NU89 
Circuit Tester 6/12V 5ft 45М/91 
Circuit Tester 6/12V 12ft 45NU92 
Circuit Tester 3/26V 12ft 45NU88 
Circuit Tester 6/12V 12ft 45NU90 
Circuit Tester .6/12V- 12ft 45NU93 
Twin Jumper Leads 600/1000V 5ft 52VH40 
Jumper Lead 12/24V 25 52VH41 

Westward 

Item Circuit Tester 6/12/24V 4ft — 1EKN8 
No. Voltage Tester . 6 to 24V —  ЛЕКМ 
23M591 Circuit Tracer Kit 6/12/18/24/36V 4ft 1EKN5 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


49AJ29 


22A834 


416L19 


Battery & Starter/Charger System Tester— 
For use with OTC Encore and Evolve scan tools. 
Performs battery and system tests on 6V and 
12V automotive batteries, including regular 
flooded, enhanced flooded, AGM, EV, and start- 
Stop. Creates health reports. Communicates 
wirelessly with Encore and Evolve software 
version 2.10 via Bluetooth®. 


Mfr. Item 

Description Model No. 
OTC Evolve Diagnostic Tool 3896  54HD76 
OTC Encore Diagnostic Tool 3893  45NU54 
OBDII, ABS & Airbag Scan Tool 3209  49AJ29 
Codeconnect® with ABS & Airbag 3210  52GY69 

OBDII, Tire Pressure Monitorin 

Bystem (TPMS) Tool 3898 45МШ67 
OBDII PocketScan® Code Reader СР9125 C 22А834 
Battery Charging/Starter System Tester 3914 416119 


1EKN4 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Battery Accessories 


45NU82 features convenient, portable, 
and easy-to read scales and tests 
batteries on or off the car in just 10 
seconds. Determines state-of-charge, 
cranking, charging volts, and good/ 
bad status. Also includes a load safety 
Switch to prevent arcing. 

45NU84 is lightweight and compact 
and helps to produce more accurate 
results. Features large, easy-to-read 
display, ergonomic handle, alternator 
test lead, and ripple detection light. 
Determines state of charge and tests 
battery load, starter and charging 
System, and alternate ripple. 


45NU84 


Voltage Load Works Mfr. Item 

Type Range Ranges With Model No. 
Analog 0 to 16V 100 A 6V and 12V Batteries 3180 45NU82 
Analog 0 to 16V 130A 6V and 12V Batteries 3181 45NU83 
Digital 010 16V 131A 6V and 12V Batteries 3182 45NU84 
29RW15 


45RK03 


Handheld Battery Tester 


Lightweight and simple-to-operate unit tests all battery types. Easy-to-read 
meters are recessed to provide added protection from damage. Includes stain- 
less steel enclosures and a heavy-duty hanger hook. 


Voltage Load Mfr. Item 
Display Range Ranges Model No. 
Analog 12 to 24V 125A 6024 45RK03 
Digital 12 to 24V 125A 6030DV 45RK06 
Digital 9 to 15V 0 12-1015 29RW15 
BHIASSOCIATED 


Carbon Pile Load Tester 


Features two large 4.5" analog meters to display amps 

and volts and a manual adjust control knob. DC test 

leads are 2.5-ft. 4 AWG cable. 

Buzzer sounds after load has been engaged for 15 sec. 
Voltage Load Works Mfr. Шет 


Type Range Ranges With Model No. 
Analog Oto 16V 0 їо 500A 6V and 12V Batteries 6034 29RW02 


Battery Testers 


Hand-Held Load Testers—Use to test the 
state and condition of 6 and 12V batteries. 


Compact Charging and Starting Tester— 
Durable all-metal housing with color-coded 
meter and heavy-duty 18"L cable. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


WESTWARD’ 
Universal Charging and Starting Tester— 
This universal 6 and 12V tester features four 
scales: battery percent of charge, battery 
load, charging system test, and starting 
System test. Unit has a heavy-duty steel case 
and 6-ft. cables with nylon thermo clamps. 


Voltage Load Works Item 
Type Range Ranges With No. 
Hand-Held Load Testers 
Analog 0 to 16V 50 to 100A 6V and 12V Batteries 22ҮМ05 
Analog 0 to 16V 50 to 125A 6V and 12V Batteries 22YM06 
Digita 8 to 20V 50 to 125A 12V Batteries 22YM07 
Compact Charging and Starting Tester 
Analog 4 to 16V 100A 6V and 12V Batteries 42581 
Universal Charging and Starting Tester 
Analog 6 to 12V 200A 6V and 12V Batteries 32634 
NOCO 
45NU82 Battery Load Testers 


QD)... 
Battery Cleaner and 
Corrosion Protection 


Neutralizes acid corrosion and removes 


417Y34 


2F133 dirt and grease accumulation on battery 
terminals and connectors. 
Container Item Pkg. 
Item Size No. Qty. 
CRC 
Battery Cleaner 1202  2F133 1 
Battery Cleaner with Acid Indicator 12027 ТҮНМ4 1 
Battery Corrosion Preventative 1202 2Ғ134 1 
NOCO 
Battery Corrosion Preventative 1202 417Y34 1 
Тер 
-- Battery Corrosion Preventative 1602  43NR98 12 
449W35 Battery Cleaner 1502 449W35 12 
е. Ф 3R556 
$ 
9 E 
"ay 1EFY3 
- 
3YVP5 
1EFY7 im 


| 1ЕЕХЗ 
WESTWARD LEEI QuickCas.e 
{= GEARWRENCH. сак аке” 


A fi nol Produce 
Battery Tools and Carriers 
y Item 
Description Brand No. 
Battery Maintenance Tools 
4-Way Battery Post and Terminal Cleaner Westward 1EFY3 
Battery Post and Terminal Cleaner, 3%'L, Plastic Holder Proto 3R556 
Terminal Brush Quickcable 25KD97 
Curved Scratch Brush, 3 x 7 304 Stainless Steel Fill Tough Guy 1VAG2 
Duel-End Battery Brush, 3 % in'L, Plastic Holder Westward 1EFY1 
Duel-End Battery Brush, 334'L, Steel Holder Westward TEFY8 
Side Terminal Brass Brush with 26” Hex in Handle Quickcable SNEF8 
Terminal Spreader Cleaning Pliers Gearwrench — 3YVP5 
Battery Terminal Cleaner, Jaw Spread % to 78" Westward 1EFYS 
Top Post Battery Terminal Pullers Westward TEFY2 
Side Terminal Ratchet Wrench, “в” Hex Opening, Reversible Westward 1EFY6 
Battery Filler with Shutoff Nozzle Funnel King 6Y813 
Battery Filler Bulb Funnel King 6Y814 
Cable Stripper, Wire up to 4/0 Gauge Quickcable 51179 
Battery Carriers 
Carrying Strap For Top Post Batteries, Spread Range 16" Westward 1EFY7 
Universal Size Battery Carrier, Spread Range 3' to 7" Westward 1EFZ2 
Leather Strap Battery Carrier, Spread Range Up to 87" Westward ТЕҒХЗ 
Side Lifter with Sidewall Grip Pads, Spread Range 54" to 717" Westward 1EFZ1 
Side Lifter with Sidewall Grip Pads, For All Battery Types and Sizes Quickcable 5NEGO 
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Battery Accessories 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Marine Clamp 
^ Clamp 2CWT2 
i  2FDVv6 


Side Terminal 


Quick 
Disconnect 
2FDX& 23PC80 
23PC43 
45RK22 
Battery Accessories и es Noco WisiwarD aE) ВАҮСО 
Item Pkg. Item Pkg. 
Description Brand No. Qty. Description Brand No. Qty. 
Alligator Clamps Military, Bolt, Top Post, Lead, Negative Grote 2FFZ7 5 
16 ga 30 in Black, Red Grote 2FGB9 2 Military, Bolt, Top Post, Lead, Positive Grote 2FFZ8 5 
Battery Box Straight, Copper/Brass, Negative Quickcable 2FDX8 1 
Battery Dual Group 8D ,49 7 in Lx 18 Y in Wx 12 1⁄4 in H Quickcable — 49EJ86 1 Universal, Side Terminal, Lead, Negative/Positive Grote 2CWT2 2 
Battery Group 24 ,13 1^ in Lx 9 іл W x 10 %inH Quickcable — 49EJ89 1 Universal, Top Post, Brass, Negative/Positive Grote 2CWRi 1 
Battery Group 24, Group 27, Group 31 ,17 Quickcable — 49EJ91 1 Universal, Top Post, Lead, Negative/Positive Grote 2FEZ1 25 
¥ in Lx 10 4 in W x 10 76 in H Universal, Top Post, Lead, Negative/Positive Grote 2FFJ2 2 
Battery Group 27,16 % in Lx 9 % in W x 10 75 in H Quickcable — 49EJ90 1 Universal, Top Post, Lead/Epoxy, Negative/Positive Grote 2FDY3 2 
Battery Group 4D ,24 4e in Lx 13 in Wx 14 in H NOCO 417Y46 1 Ground Strap Braided 
Battery Group 40 GC2 ,26 94 in L x 14 in W x 12 7⁄4 in H Quickcable ^ 49EJ94 1 4 ga, 12 in Length Quickcable 5LNJ7 2 
Battery Group 8D ,24 7/e in х 15 74e in W x 12 Ye in H NOCO 417Y49 1 4 ga, 18 in Length Grote 2FFT3 1 
Battery Group 8D ,26 74e in L x 24 74e in W x 12 1^ in H NOCO 417Y90 1 4 ga, 18 in Length Quickcable SLNJ8 2 
Battery Group U1 ,10 ў in Lx 7 іп W x 8 V; in H Quickcable 49Е/88 1 4 ga, 24 in Length Quickcable  5NFD5 2 
Battery Clamp 4 ga, 8 in Length Quickcable 5LNJ5 2 
Battery Charging Clamp, 80 AMP Westward ^ 23PC43 1 Protective Washer Top Post 
Replace Battery/Chargers Clamps, 500 AMP Westward 23Р040 1 Protective Washer Top Post Quickcable 2FGC5 100 
Replace Battery/Chargers Clamps, 800 AMP Associated Equip 3MJUT 1 Terminal Cap 
Replace Battery/Chargers Clamps, 800 AMP Bayco 3MJX4 2 Battery Terminal Protector 1/0 to 2/0 AWG-Red Quickcable 2FEV6 5 
Battery Hold Down Battery Terminal Protector 1 to 2 AWG-Red Quickcable 2ҒЕ/2 5 
Adjustable 5% to 9" Quickcable — SNFH1 1 Nut, Closed Cap for Group 31 Quickcable 2ҒЕҮ8 25 
Hold Down Set, J Bolts, 101 Grote 2FFHS 2 Straight Clamp Terminal Protector 1/0 to 2/0 AWG-Black Quickcable ^ 2FEUS 5 
Hold Down Set, J Bolts, 10 in'L Westward 1EFZ8 1 Straight Clamp Terminal Protector 1/0 to 2/0 AWG-Red Quickcable 2FEU7 5 
Battery Lugs Test Clip 
Lead, 1 to 4/0 ga Grote 2FFJ6 2 Test Clip - 25 Amp Quickcable — 2FDW1 2 
Battery Rack " А и 
Battery Charging Rack with 10 Clamp Sets, i ; NEGATIVE POSITIVE 
Stores 15 Batteries. дад. X48EH Associated Equip 45RK22 1 Pkg. of 1 | Pkg. of5 | Pkg. of1 | Pkg. of5 
Battery Terminal Color Item Item Item Item 
Marine, Top Post, Lead, Negative Quickcable 2FDV8 1 Gauge Code No. No. No. No. 
Marine, Top Post, Lead, Positive Quickcable 2FDV6 1 WESTWARD, Battery Terminal Straight Copper Material 
Military, Bolt, Copper/Lead, Negative Quickcable БІМР5 1 2/0 ga Orange 23РС55 | 23PC79 | 23PC56 | 23PC80 
Military, Bolt, Lead, Negative/Positive Quickcable 2FDY5 2 1/0 ga Black = 23PC77 — 23PC78 
a | [es ы 
4NGV3 М % 3) 
5NFK4 Ж. 
€ 21DH99 
Battery Ева 
Disconnect Switches БАУДА VELVAC 
Use to quickly disconnect batteries to prevent battery drain, theft, tampering, 
and unauthorized use; help improve the safety of stored vehicles. 
Max. Connector Stud Item 
2FEG1 Voltage Type Size Connec. Material Includes No. 
Insulated Lug Battery Doctor 
In-Line Knife Blade 
Cri 22 Item 12V n-Line 10mm Copper = 4NGU2 
rimpers зш OATS No. 12V Negative Е Эв in Brass Copper = 4NGU1 
H 12V = % in to 18 in Brass/Copper = 6TXD4 
Insulated, lever-style lug crimpers 6 to 51 cap. (awe) E In-Line Push Button Е 
feature adjustable color-coded rotat- трае Cutter In-Line Rotary n-Line = Copper Waterproof Cover 4NGV4 
ing crimp dies and insulated grips. Up to 6/0 ga. SLMC6 12/24/24 = 10 mm Copper = 6TXD8 
c— ——————OQ]Q— — —— — — Í(' 12/24/24V = 10 mm Copper = " HH 
12/24V n-Line 10 mm оррег 2 Keys and Cover 4NGU6 
suu a К.О? 12/24У Stud 10 mm Silver Plated Copper Lockout / Mounting Bracket 348022 
Gauge Size No No 12/24V Stud 10 mm Silver Plated Copper Key, Mounting Bracket 34RD23 
23YZ03 Yi in 23YZ17 23YY90 12/24V — 10 mm Copper = 6TXE0 
4 ST 12/24V = 10 mm Silver Plated Copper — 6TXE1 
ga “ein | 23Ү718 23YY91 - Weather-Resistant 
: %in | 23YZ19 | 23YY92 12V n-Line 10 mm Copper Cover, Key 4NGV3 
Yain | 28Y221 | 23YY94 Side Post Knife Blad i 
Js in | 23Y222 | 23YY95 eI e o Meet i i 
2ga n 12V egative  % in to 18 in Brass/Copper = 4NGT7 
98 -in | 23Y223 | 23YY96 i 
Battery Тыл. 2328 ҮҮ Side Post Rotary i - 
2m 12V Negative — Zinc Bypass Fuse 40605 
L tga 11| 28Y726 | 23YY99 Top Post Knife Blade 
ugs іп | 23YZ27 = 12V legative Sein Brass/Copper = 4NGT8 
1/0 да ein | 28Y728 | 23Y702 12V Negative Ув-18 Brass/Copper Wing Nut 44679 
Pkg. of 25 | Pkg. of 2 Yin | 23YZ29 | 23YZ03 12V Negative іп Brass/Copper — 6TXD3 
Stud Item Item 2/0 ga Yein | 23YZ30 | 23YZ04 Top Post Rotary 
Gauge Size No. No. да -Win | 23YZ31 | 23YZ05 12V legative — Zinc — 4NGU3 
#10 | 23Ү712 = 3/0 ga 36 in — 23YZ06 12V Negative — Zinc Bypass Fuse 4NGU4 
6 ga Vain | 23YZ13 | 23YY86 да —% іп — 23ү207 Velvac 
Sein | 23YZ14 | 23YY87 4/0 ga 3% іп | 23YZ08 23Ү734 Single Pole 
Yein | 23YZ15 | 23YY88 ga уіп | 23Y235 23YZ09 36V DC — — — — 21DH99 
922 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Battery Accessories 
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WESTWARD GLEE) ВАҮСО ri 
Booster Cable 
Durable, reliable booster cables help get vehicles 
running when their batteries run down. 

Cable Max. Item 
Length (ft.) Amps Cable Color Function Brand No. 
Cord Gauge: 1 

500A Orange/Black Standard Jaw Westward 23PC95 
12 800A Orange/Black Parrot Jaw Westward 5RXF9 
800 A Black Plug In/Standard Jaw Associated Equip — 45RK27 
16 500А Orange/Black Standard Jaw Westward 23PC96 
800A Orange/Black Parrot Jaw Westward 5RXF8 
500A Огапде/Віаск Standard Jaw Westward 23PC97 
20 800A Orange/Black Parrot Jaw Westward SRXF7 
800A Black Standard Jaw Associated Equip | 298М/07 
800A Orange/Black Parrot Jaw Westward _ 5RXG2 
25 800A Black Plug In/Standard Jaw Associated Equip — 3MKAS 
800A Black, Blue Standard Bayco 3MJX2 
800A Black Standard Jaw Associated Equip 29RW08 
Cord Gauge: 1/0 
15 800A Black Standard Jaw Associated Equip 458К15 
Cord Gauge: 2 
20 500A Orange/Black Parrot Jaw Westward 5RXF4 
500A Black Parrot Jaws Bayco 3VRZ8 
Cord Gauge: 4 
12 500 A Black Plug In/Standard Jaw — Associated Equip 45ВК26 
15 500 A Black Standard Jaw Associated Equip 45RK24 
500 A Black Standard Jaw Associated Equip 45ВК25 
285 A Orange/Black Standard Jaw Westward 5RXG3 
16 400A Orange/Black Standard Jaw Westward 5RXF6 
400A Black, Blue Parrot Jaws Bayco 3VRZ7 
400A Orange/Black Standard Jaw Westward 5RXF2 
400A _ Black, Orange Plug In/Standard Jaw Westward 23PC98 
20 400A Orange/Black Parrot Jaw Westward 5RXF3 
500A Black, Blue Parrot Jaws Bayco 3MJW7 
500A Black Standard Jaw Associated Equip 117393 
205A Огапде/Віаск Standard Jaw Westward 5RXG5 
25 400A Black Orange Plug In/Standard Jaw Westward SRXFS 
500A Black Standard Jaw Associated Equip 45ВК23 
28 600 A Gray Plug In/Standard Jaw Buyers Products — 46MN71 
600A Blue Plug In/Standard Jaw — Buyers Products 46ММ72 
30 1,250А Orange Plug In/Standard Jaw Phoenix 3MKE4 
Cord Gauge: 5 
12 Black Standard Jaw Associated Equip 117390 
500A Black Standard Jaw Associated Equip — 112391 
15 500A Black Standard Jaw Associated Equip — 112392 
Cord Gauge: 6 
16 200A Огапде/Віаск Standard Jaw Westward 5RXG7 
Cord Gauge: 8 
12 Orange/Black Standard Jaw Westward 5RXG1 
250A Огапде/Віаск Standard Jaw Westward 5RX64 
Cord (баще: 10 
200A Orange/Black Standard Jaw Westward 5RXG6 


Welding Cable WésrwagD 


= 600V max. = Neoprene insulation 
Red Black 
Wire Item Item 
Size L No. No. 
6 AWG 25 19YE22 | 19YD94 
4 AWG 25 19YE25 | 19YD97 
10 — 19YD99 
2AWG —5 = 18YEO1 
10 19YE33 | 19ҮЕ06 
1/0 25 19YE34 | 19YE07 
100 19YE35 — 
m 10ft — 19ҮЕ09 
25 ft 19YE37 | 19YE10 
3/0 25 ft — 19YE13 
100 — 19ҮЕ14 
40 25 ft 19YE43 | 19YE16 
100 19ҮЕ44 | 19YE17 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


SB Connectors and Contacts 


Battery and cable connectors are used to connect batter- 
ies to a power source. These terminal connectors and 
battery cable connectors are commonly used at charging 
stations with construction equipment or for use in other 
machinery and vehicles. 

Max. Wire Cable Well Item 


Wire Size (AWG) Amps Color  Dia.(in.) Depth(in.) Мо. 
Anderson Power Products 
SB Connectors 
4 120A Gray 0.298іп 0.75" 3BY22 
6 50A Gra 0.221 in 0.44" 3BY20 
6 50A Re 0.221 in 044in ЗВҮ21 
1/0 175A Blue 0.437 in 0.75" 3BY24 
1/0 175A Gray  0437in 0.75" 3ВҮ23 3BY29 
1/0 175A Red 0.437 in 0.75" 3BY25 
2/0 350A Blue  0484in lin 3ВҮ27 
2/0 350A Gra 0.484 in 1.1” 3BY26 
2/0 350A Re 0.484 in Tiin 3BY28 
SB Accessory 
Connector Handle, For Use with 175 and 350A Connectors ЗВҮ29 
Quickcable 
SB Connector Contacts 
{and 1/0 175A Silver — — 5NEG4 
2 175A Silver — — 5МЕН5 
4 175А Silver — — 5МЕН4 
4and2 175A Silver — — 5NEG3 
6 50A Silver — — 5МЕНЗ 
1/0 175A Silver — — 5NEH6G 
2/0 350A Silver = = 5NEH7 
2/0 350A Silver = — 5NEG5 
4/0 350A Silver = = 5NEH8 SNEH4 


Booster Cable Connective 
Ends and Caps 


Max. Item 23PC34 
Style Gauge Amps Color Мо. 

Westward 
Light-Duty Connector, 12 gato 
Plug-in Sile 1054 50A Gray 23РС31 
Medium-Duty Connector, 2ga 175A Blue 23Р037 
Plug-In Style 1/0ga 150A Red 23PC34 
Heavy-Duty Connector, 2/0ga 350A Red 23Р035 
Plug-In Style 2/0ga 350A Gray 23РС32 
Grote 

— 50A Black 2FGC3 
Plug-In Cap — 175A Black 2FFR7 

— 350A Black 2FGC4 

Э Southwire' 


Grate prm 
Battery Cables 


= Resist water, grease, p 
sunlight, and abrasion - 
= PVC jacket 


Wire Item 
а Item Size 1 No. Item 
rote ; 
+ Switch to 
Switch to Tga 10 п 2ЕЕ09 Starter Cable 
Starter Cable —40a 10in 2FFFS 
4ga 15in pers Quickcable 
4ga 14in 2CWH1 
4ga 25in 2CWH3 Battery Саре 
Battery Cable 4ga 53in 20М/Н5 y Duty 
4ga Збіп 21668 Southwire 
4ga 24in 2FFC8 Battery Cable i 
with Lugs 4ga 19in 1YPG9 
Battery WESTWARD 
Black Red 
Wire Max. Item Item 
Size Amps L No. No. 
2да 94А 300 іп | 19YD49 19YD76 
9 94A  1,200in| 19YD50 - 
4да 60A 300in | 19YD46 19YD73 
6 ga 37A 300іп | 19YD43 | 19YD70 
1/0ga 150A 300in | 19YD55 19YD82 
190A 25Ң — 19YD85 
190A 100% — 19YD86 
2/0ga —190A —120im | 19Ү057 | — 13/98 
190A 300іп | 19YD58 — 
190A 1,200 in | 19YD59 — 
3/0ga 239A  1,200in = 19YD89 
4/0ga 302A 1,200in| 19YD65 — 
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§ Cobra’ DURACELL NOCO <: 
Handheld Portable Jump Starters 


These devices are compact enough to fit in a vehicle's glove box and can start a vehicle having a dead battery 
without the use of another car or power source. Starters provide a quick burst of power to the dead battery to 
start the vehicle. Once the vehicle's engine has started the alternator turns on to begin charging the dead battery. 


NOCO Automatic/ For Battery Boost Current Cold Cranking Amp Cable Cable 12V USB Led Нет 
Manual Voltage @ Voltage Amps @ Voltage — Hours Gauge Length Рой Рой Light Мо. 
60NH70 Cobra 
Cobra For Use With Battery Type: AGM, Deep Cycle, Gel, Lead Acid, Lithium-ion, Wet Cell 
793HX5 Automatic 12V DC 800 A @ 12V — — — 12 in No 2 Yes  793HX5 
Duracell 
For Use With Battery Type: Lead Acid 
МЕКЕН 12V DC 1100A 9 12V — 1100A @ 12V — — 24 in No 1 Yes 61М/39 
For Use With Battery Type: AGM, EFB, Gel, Lead Acid, Wet Cell 
Automatic/Manual 12 V DC 1500 A @ 12V — = = 23 in No 1 Yes 60МН70 


For Use With Battery Type: Lead Acid 
12V DC 500 A @ 12V 100A @ 12V 400 Ah 16ga 19%in No Yes 417Ү82 


1 
АшопайМаша 12/00 (004007 1040177 100040 16да Tn No 1 Үз AH 
1 


12V DC 2000 A @ 12V 100A 9 12V 2,000Ап  16ga 19%in Мо Yes 417Ү84 


12 V DC 3000А @ 12V  100AG 12V  3000Ah  16ga 19 іп Мо Yes 417Y85 
NOCO Schumacher Electric 
417Y85 For Use With Battery Type: AGM, Deep Cycle, Gel, Lead Acid, Wet Cell 
1 12 V DC 1000А @ 12V 225А@ 127 X 32Ah 1004 15i 1 2 Yes 444N19 
Schumacher Flectiic Automatic 12VDC — 600ÀG 12V — 300AG12V — 25Ah 10ga  i5in No 2 Ves 444N20 
444N20 12 V DC 800 А Q 12V = 31Ah 807  25in No 2 Үе 444821 


Portable Jump Starters and Power Stations 


Jump starters are designed to start a vehicle having a dead battery without the use of another car or power source. They 


provide a quick burst of power to the dead battery to start the vehicle. Once the vehicle's engine has started the alternator 
turns on to begin charging the dead battery. Models can also fully charge a weak or dead battery. 
Charging Cable 
For Use With For Battery Boost Current Current Wire Cable 110V 12V USB Led Air Mfr. Item 
Battery Type. Voltage @ Voltage Q Voltage Gauge Length Port Port Port Light Compressor Model No. 
Associated ктш Équip 
Equip AGM 12VDC 1700А@ 12V 0.5AQ 12V 4AWG 3f No 2 1 Yes No 6256 36MW23 
112385 12VDC  1700AG912V 0.5AQ 12V 4AWG 26f No 2 1| Yes No MSK6211 112385 
AGM, Deep Cycle, ^ 12 VDC 170040127 0.6AQ 12V 4AWG 7f No 1 1 No No KS401 497422 
x DSR Gel, Lead Acid, | 12V 0С 1700А @ 12V 06А@ 121 4AWG 38 № 1 ї No No KS400 36ММ/21 
roseries ithium, Wet Ce 12VDC, 3400A Q 12V, 
АТТҮӨТ 2AVDC — 720AG24/ 05А012/ 4AWG 38ft No 2 No Yes No 6296 36ММ/25 
DSR Proseries 
Boosting 
12VDC  280AG9 12V 03AG912V 4AWG 28in No 1 No Ко No DSR119 417701 
12VDC  500AQ9 12V 0.3AG12V 4AWG 52f No 1 No Ко No П58141 60,115 
AGM, Deep 12VDC  525AQ9 12V O0.3A@12V 4AWG 5ft No 1 1 No No DSR114  417Y95 
Cycle, Gel, Lead 12VDC  525AG9 12V 03AG12V 4AWG 5ft 2 1 1 No No 058116 417ү97 
Duracell Acid, Wet Cell 12V 0С 1700А@ 12V 0.8AQ9 12V 4AWG 20in No 1 2 No No DSR128 444М23 
12VDC, 475А 0 24У, 
61NJ46 ; 2AVDC 750A@ 12V 03^Q912V 4AWG 58 No 1 1 No No DSR115 417Ү96 
AGM, Lead 
Acid, Lithium 12VDC 1200А@ 12V 0.3A@12V 6AWG 6ft No No No No No 058132 547Н27 
Duracell 
Boosting, Charging 
12VDC 60040 12V — 6AWG 24in No 1 1 Yes No DRJS10A  61NJ40 
12VDC 750A Q 12V = 6AWG 24in No 1 1 Yes No DRJS20 — 61NJ41 
12VDC 750A Q 12V = 6AWG 24i No 1 1 Yes Yes DRJS20C  61NJ43 
Lead Acid 12VDC 900A @ 12V = 6AWG 24in No 1 1 Yes No DRJS30 61М.42 
12VDC 900A 12V = 6AWG 24i No 1 1 Yes Yes DRJS30C  61NJ44 
12VDC 110048 12V 12AG12V 6AWG 24п 2 1 2 Yes Yes DR300PWR 61NJ45 
12VDC 1300А@ 12V 18AG12V 6AWG 24in 2 1 2 Yes Yes —— DR1300PWR 61NJ46 
NOCO 
Boosting 
AGM, EFB, Gel. сей ZVD 6250A@ 12V — оме 24i No 1 2 Yes No GB500 464089 
Schumacher Schumacher Electric 
Electric Boosting 
N AGM, Deep 12VDC 60A@12V 03A@12V 8AWG 28in No 1 1 Yes No 5.1300 444837 
444N39 Cycle, Gel, Lead 12/00  800AG12V 03AG12V 8AWG 30in No 1 1 Үс Yes SJ1331 444438 
Acid, Wet Cell 12VDC  1000A9 12V 0.3AG 12V 8AWG 24in 2 2 2 Yes Yes 5.1222 444039 
Westward 
Boosting, Charging 
12VDC 350А@ 12V 15А012/ 4AWG 36in No 1 No Ко No 490P77 490Р77 
AGM TA. o Ae Ud —  2AWG 50in No 1 No No No 3LE86  3LE86 
А | 12VDC 720А@12\ 055А@12\/ 4AWG 42in No 1 No Yes Yes 450681 450681 
Westward Lead Acid 12 ү 0 3400 А © 1 av 11AQ12V 2AWG 6ft Мо No No No No 450G82 450682 
450G81 VDC  3400AQ 12V 11А@12/ 2AWG 6ft No No No No No 450G83 450683 
——] Solar Battery Maintainer, Charger | 
С = = < А 
v=] Maintainers, and Controller = 
Solar Charge T $ 
Controller Use to help keep 12V lead-acid batteries fully Я 
Я A : Charge Automatic/ Мі. Item 
charged without the need for electricity. The main- Type Amps Manual. Model No. 
i iti Battery Charge Maintainer 
tainer can operate under most weather conditions — Battery би namer Manal — SP-200 "TANB8G 
and even when skies are cloudy. 14N888 built-in Charger Maintainer Ne cm 
i i i anual On m anual - 4N887 * 
blocking diode helps protect against battery Charger Maintainer with SPC-7A Controller 
ТОРН discharge at night and includes а 16W542 control- Smart 850mA Automatic SP-1500 14N888 
ler that protects batteries against overcharge and — Charge Controller ——— 
TOWEAZ discharge while being charged from a solar panel, = jm Current Ашотайс SPC-7A 16W542 
and to automatically assure a full charge. * Solar Charge Controller 16W542 recommended, sold separately. 
924 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Battery Charging & Maintaining 
Power 
For Use With For Battery Charging Maintaining Charge Cable Cord Нет 

"Ed Type Voltage Current © Voltage Current © Voltage Туре Length Length Мо. 

Maintaining 09A G 12V, 09А AR 

AGM, Deep Cycle, 6VDC,12VDC 1A@12V,1A@6V Q 2AV, 09A Q6V Float 128 10% 492420 e 52 

EFB, Gel, Lead Acid 12 V DC 15AQ12y 15А@12715А Float өй бн 492421 ATEC ^ 

Battery Doctor Q 24V, 1.5 A Q 6V 492420 Battery Doctor Battery Tender 
Charging, Maintaining 48VF15 10W824 


AGM, Deep Cycle, Duracell 
Gel, Lead Acid, 12V DC 0.75 A Q 12V 1.25 A Q 12V Float 6ft  6ft 542011 61NJ50 NOCO 
Lithium, Wet Cell 


AGM, Deep Cycle, Gel 6VDC, 12 Урс 2A4Q912V,2A Q9 6V 2А@ 12V, 2A 9 6V Smart 8ft 7ft 48VF13 

Lead Acid, Wet Cell 12 V DC 4A Q 12V 4A Q 12V Smart 65й  6ft 48VF11 
d 12 V DC 1.25A Q 12V 1.25 A @ 12V Smart 8 ft 7ft 48VF15 

Battery Tender 

Charging, Maintaining 


AGM, Deep Cycle, Gel, — | — DSR Proseries 6ONH68 
Led ді Реса" 6VDC,12VDC 3A@6V,3A@12V 3A Q 12V, 3A @ 6V 24 in 60HW86 417Y98 f 
AGM, Gel, Lithium, 5A Q 12V, 2.5 = = e = 
Wet Gell 12 V DC, 24 V DC AQ24V 18 in LM ASSOCIATED 
MESE ТАЧИ IEEE Jr 
et Cel oat in rm 
DSR Proseries r5 - -id DURACELL NOCO 
Charging, Maintaining DERE 
AGM, Gel, Lead Acid 12V DC TOA Q 12V 2A 12V Smat 24in  —  417Y98 Handheld Portable 
Duracell 
Charging, Maintaining 
mona SORT ТАТ aw ae ae mr m = mw Battery Chargers 
, Gel, Lead Aci Я f А mart i = i i ; 
pias 6VDC.i2VDC 1AG6V,4AG12V TAG 6V4AG 12V Smat Ti5ft — 813050 hese compact battery chargers are easily stowed in a vehicle 
Maintaining i when not in use. They can fully charge a vehicle battery and 
ЖЕП, Gel, Lead Acid 12V DC 0.8 A Q 12V 0.8A Q 12V — 624 — 810057 then maintain it at the proper storage voltage. 
Charging, Maintaining " 
6VDC,12VDC 1А@ 12V,1AQ6V 1A 12V. 1A G6V ШО, gg —  60NH65 Charging—The charger allows a weak or dead battery to be 
On/Off become fully charged. The charging procedure may take several 
n " 6VDC, 12VDC 2A @ 121, 2А @6У 2A Q 12V, 2 A Q 6V E 64 6ft 80NH66 hours to complete. 
AGM, Deep Cycle, E z 
EFB, Gel, Lead Acid, 6V DC, 12 VDC 5A@12V,5A@6V 5A@ 12V, 5 A @ 6V hr 6.4 6ft 6O0NH68 Maintaining—In this mode the charger detects when a battery 
Lithium, Wet Cell 10A G 12V, ТОА @ 12V Auto drops below a certain threshold and then supplies a very low- 
6V DC, 12 V DC 10A Q 6V 10A Q 6V On/off 88 6ft 60NH69 h to the battery. Ideal f hicie batteries that 
amperage charge to the battery. Ideal for vehicle batteries tha 
Auto i i - 
12V DC 2A012V 2AQ12V ono 24in 24іп 60NH67 аге used infrequently. 


Mounted Battery Chargers 


These chargers аге wall mountable and  Maintaining—Charger detects when a battery drops below a 
plug into a wall outlet to charge up to certain threshold and then supplies a very low-amperage charge to 
four batteries at once. LED indicators the battery. Suitable for vehicle batteries that are used infrequently. 


show when batteries are completely | Gharging—In this mode the charger allows a weak or dead 


Р Я АТЕС 
charged. Automatic current selection battery to be become fully charged. The charging procedure may 492419 
adjusts to the battery capacity. take several hours to complete. 
For Use With For Battery Charging Maintaining Charge Cable Power Cord Item Battery Doctor 

KIEU Battery Type Voltage Current @ Voltage Current @ Voltage Type Length Length W H D No. 34UH61 
War Use With B Type: AGM 

‘or Use With Battery Type: г z ; : я - 

Deep Cycle, EFB, Gel, Lead Acid 12V DC 1.5A Q 12V 15A Ә 12V Float 15іп 12 іп 1¥%in Тіп 9in 492419 
Battery Doctor 


Charging, Maintaining 


For Use With Battery Type: 6VDC,12VDC 1.5А@ 12V, 1.5A 9 6V 1.5AQ 12V, 1[5A 9 6V Smart — 6ft 10 ft 5in 3%in 1%in 34UH62 
AGM, Deep Cycle ту Pe 6VDC,12VDC 0.9AQ9 12V, 0.3A 9 6V 0.9A @ 12V, 0.9A @ 6V Float 121 6 ft 2%in 4Y&in 1%in 34UH61 
Lead Acid Wet Cell 12 VDC 2A@ 12V 2A@ 12V Smart — 12ft — 2%in 4%in 1%in 48VF12 
ы 12VDC,24VDC 8AG912V8AG924V 4Д024/,8А012/ Smart 6.5ft 6 ft 4%іп 7%in 2%in 48VF14 
Westward 
агата н Battery Type: Westward 
AGM, Gel, Lead Acid 3 24 V DC 5A Q 24V 2AQ24V Float 6 ft 6 ft 4 in 8in 21^in 5SRXFO SRXFO 


Bank Charging Stations 2 


Designed to simultaneously charge and/or Maintaining—Detects when a battery drops 
maintain multiple 12V batteries with indepen- below a certain threshold and then supplies 
dent charging banks. a very low-amperage charge to the battery. 
Charging—Allows a weak or dead battery 22 „ш рон ы Р рен, тешсе 
H ы ender roseries ectric 
to be become fully charged. The charging 10W831 483R51 542H29 
process may take several hours to complete. 
For Use With For Battery Charging Maintaining Charge Cable Power Cord Item 
Description Battery Type Voltage Current @ Voltage Current @ Voltage Type Length — Length Includes No. 
Battery Tender 
Charging, Maintaining 
2-Ban 12V DC 1.25 A @ 12V 1.25 A @ 12V Smart 54 іп 6 Alligator Clips, Quick Disconnect Rings 10W828 
4-Вап AGM, Lead Acid, Wet Cell 12V DC 1.25 A @ 12V 1.25 A @ 12V Smart 54 in 6 (4) Quick Disconnect Rings and (4) Alligator Clips 10W829 
5-Ban i : 6 V DC, 12 V DC 4A Q 12V 4A Q 12V Smart 54 in 6 Clamps 10М/830 
10-Bank 6 V DC, 12 V DC 4A Q 12V 4A Q 12V Smart 75 ft 6 (10) Alligator Clips with 7.5 ft Cable 10W831 
DSR Proseries 
Charging 
á AGM, Deep Cycle, Gel, 10A Q 12V, А Е А К 
4-Вап Lead Acid, Lithium 6 V DC, 12 V DC 10A Q 6V 2AQ12V,2A Q 6V Smart 24 in 3 DSR125 4-Bank Charging Station 54ZH28 
&-Bank AGM, Deep Cycle, Gel, Lithium 6VDC,12VDC 1249127, 2A@12V ManualOn/Off 24in ^ 12ft (8) Detachable Cables with 75 A Battery Clamps 483851 
Schumacher Electric 
Charging 
3-Ban AGM, Deep Cycle, Gel, Lead Acid 12 V DC 15A Q 12V 2AÀQ 12V Float 6 ft 6 (3) Ring Terminals 54ZH29 
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Battery 
Tender 
54ZU13 


ATEC 
45RK38 


DSR Proseries 
60TD77 


Associated Equip 
40GL81 


eee 
NOCO <<< WESTWARD 


NOCO Schumacher Electric EA 4 Westward 


Benchtop Battery Chargers атут мина TUS 
These chargers are portable and can boost, charge, and maintain batteries in Charging—Allows a weak or dead battery to be become fully charged. The 
cars, light- and medium-duty trucks, and tractors with 6V systems. charging procedure may take several hours to complete. 
Boosting—Provides high-amperage power for starting a the vehicle if the Maintaining—Detects when a battery drops below a certain threshold and 
battery has enough power to turn the engine over, but not sufficient to start the then supplies a very low-amperage charge to the battery. Used for vehicle 
vehicle's engine. batteries that are used infrequently. 
For Use With For Battery Charging Maintaining Boost Current Charge Cable Power Cord Item 
Battery Type Voltage Current @ Voltage Current © Voltage — Voltage Type Length Length w H D No. 
Associated Equip 
Boosting, Charging 
вурс 12y 30А@ 12V, 30A @ 24V, 230 A Q 12V, 
Deep Cycle, Lead Acid Do.24vpc SOA @ BV, 60A @ 12V, - 230A @ 24У, Timer 7ft бей 16 in 17 in 17іп 406181 
' 60A @ 24V, 60A @ 6V 230 A @ 6V 
Charging 
AGM, Deep Cycle, 12 VDC 40A @ 12V 14448177 — 130AQ 12V Smart 6.5 6 12 in 12 іп 11 іп 29RW13 
EFB, Gel, Lead Acid 12 V DC 20A Q 12V 20 A Q 14.9V — Smart 6ft 6% ft 19 in 16 in i9in ^ 52NU31 
AGM, EFB, Gel 12VDC — 30401246040 12V 040121 = Smart — 65 Bvt 16 in 19in 16іп 406186 
Charging, Maintaining 
AGM, Deep Cycle, EFB, ; n н 
Gel, Lead Acid, Lithium 12 V DC 100A @ 12V 100A @ 12V 100AQ12V Smart 8.5 8 19 in 9'Ain 13%in 788WKO 
ATEC 
Charging 
10A Q 12V, 10 A @ 6V, 50 A @ 6V, : ^ - 
mE 6VDC,12VDO ‘адо тоуддо бу, 2А012/2Аа26/ 51040) Smart 6.5 6 10 іп 5%in 10%in 45RK38 
6VDC,12VDC 15A@12v,8A@eV 2A@12v,2A@eV TAG IA Smat 65 6 10%in  5%in 10%in 45RK40 
Battery Tender 
Boosting, Charging, Maintaining 
AGM, Deep Cycle, Gel, Lead А ; P 
Acid, Lithium, Wet Cell 12 V DC 1.25 A Q 12V 1.25 A Q 12V 20A, 12V Smart 6ft 6 3in 8in 11їп — 54ZU13 
DSR Proseries 
Boosting 
Lead Acid 12 V DC 20A Q 12V 4A Q 12V 70AQ12V Smart 24 in 9 17 34 in 5%ein 17%in 417702 
Boosting, Charging, Maintaining 
AGM, Deep Cycle, Lead Acid 6V, 12V = = = = 12 ft = 10 in 6%in 11%in 60TD77 
NOCO 
Boosting 
AGM, EFB. Gel, Lead 12 DC, 24 V DC - - 6250 А Q 12V Auto On/Off — 24 in 14in 121% in —6'95in 81% in 464089 
Charging 
AGM, Deep Cycle, Gel, Lead 24 V DC 40 A Q 24V 40 A Q 24V 40A@24V Smart 6.3 ft бий 8 in 3%ein  12in 417Ү68 
Acid, Lithium, Wet Cell 48 V DC 20 A @ 48V 20 A @ 48V 20A Q 48V _ Smart 6.3 ft 6 tt 8 in 31%6in  12in 417Ү70 
Schumacher Electric 
Boosting, Charging, Maintaining 
6 V DC, 12 V DC 20 A Q 12V 2AQ12V SÜAQ A, Float 24 in 7 1096in — 1076in 7%in 444434 
; 30 A @ 6V 
AGM, Deep Cycle, Lead Acid 30A Q 12V 
6 V DC, 12 V DC 30A Q 12V 2AQ12V 30AQG/ Ғоз 24 in 7 1036 in 10%in 7 іп 444N35 
AGM, Lead Acid 12V DC 10A @ 12V 2AQ12V 50AQ12V Floa 24 in 7 116 in 10%іп 5%in  444N33 
Charging, Maintaining 
6 V DC, 12 V DC 6A Q 12V 2AQ 12V — Floa 24 in 7 8іп 9%іп 3%in —444N32 
AGM, Deep Cycle, Lead Acid 6VDC,12VDC 15A 9 121, 15А@6/ 2A@12V,2A@6V 10A@12V — Smart 24 in 7 10 ^ in 7T%in 3%in — 444N36 
6VDC,12VDC 3A@12V,3A@6V  2AG12V,2AQ6V = Floa 24 in 7 3in 8%in 7%іп —444N30 
AGM, Lead Acid, Lithium 12 V DC 6AQ 12V 2AQ 12V — Ноа 24 in 7 8 іп 9%іп 3%in 444831 
Maintaining 
., 6VDC,12VDC 15AG12V15Ao6/  L3A@ 12V = Ғоа 24 in 7 7 in зип Зуп  444N27 
AGM, Deep Cycle, Lead Acid ! 3 nl 1.5A @ 6V 
6 V DC, 12 V DC 15A@ 12V 15A Q 12V — Ноа 24 in 12 in 5 Ain 9in 2in 444428 
Westward 
Boosting, Charging 
AGM. Deep Cycle. Lead Acid 2 DG. 12VDC — 10A 2 12V, 10A @ 6V 2AQ 12V 55AQ 12V Auto On/Off 6ft 6 9 in 5in 6%in  1JYU8 
: усе, Н 6VDC,12VDC 15A Q 12V, 15 A Q 6V 2AQ 12V 100A Q 12V Auto On/Off 6 ft 6 9 in 5in 6%in 1ЈҮЦ9 
AGM, Lead Acid 6VDC,12VDC 15A Q 12V, 15A@6V 2AQ12V 100A Q 12V Auto On/Off 6ft 6 9 vin 5in 6%in  1JYU6 
Boosting, Charging, Maintaining 
AGM, Lead Acid 6VDC,12VDC 30AG12V,30A 96V 2AG12V,6A 96V 150А@ 12V Auto On/Off 6ft 6 10 %in 6%in 9%in  473X78 
Charging 
10A @ 12V, 10A@ 
AGM, Deep Cycle, 6VDC, 12V оәдучодаву, 20А 2A@IV2A@24V, — Float 61t 6 10in 5in  6in SRXFi 
Gel, Lead Acid DC, 24 V DC Qi 20AQcV —2AQ96V,5AQ24V 
Charging, Maintaining 
AGM, Lead Acid 6VDC,12VDC 6AG12V6AQ6V 2A@12V,6A@ 12V — Auto On/Off 6й 6 9 vin 5in 6%in  473X80 
, 12VDC,24VDC 10А@ 12V, 5A Q24V 5AQ24V = Auto On/Off 6й 6 9 Y^ in 5in 6%in  473X79 
920 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Battery Charging & Maintaining 


Wheeled Battery Chargers 


Provide battery charging and maintenance to help 
keep fleet vehicles powered up and ready to drive. 
Chargers are wheeled and have a handle to ease 
transport from different locations and ease maneu- 
verability over uneven surfaces or on the shop floor. 


(@ASSOCIATED 


Boosting—Provides high-amperage power to start cundi үл 
the vehicle if the battery has enough power to turn 
the engine over, but not sufficient to start the engine. 


Charging—Allows a weak or dead battery to be 
become fully charged. The procedure may take 
several hours to complete. 


Maintaining—Detects when a battery drops below 


a certain threshold and then supplies a very low- те у ы е" T 
x " ectric 
amperage charge to the battery. Suitable for vehicle 444N26 
batteries that are used infrequently. 
Power 
For Use With For Battery Boost Current Charging Current — Maintaining Charge Cable Cord Item 
Battery Type Voltage @ Voltage © Voltage Current © Voltage Type Length Length Includes No. 
Associated Equip 
Boosting 
AGM, Wet Cell 12 V DC 1100 A @ 12V 10A @ 12V — Manual On/Off — 8ft 6 Vo ft Clamp Bar for Clamp Storage 40GL85 
Boosting, Charging 
6vpC,i2VDc  250AG12y АФ 80AC Ta Timer = = Clamp Bar for Clamp Storage 55CN46 
AGM, EFB, Lead Acid 
bc. pam 280 A Q 12V ЕТЕУ EN kat PNR Timer — — Clamp Bar for Clamp Storage 55CN44 
; 60 A @ 12V, 60 A @ 12V, ; = _ Clamp Bar for Clamp Storage, Stop/ 
АСМ, EFB, LED Acid 6 V DC, 12 V DC 265 A Q 12V 70A Q 6V 70A Q 6V Timer Go Light for Polarity Indication 55CN45 
375 А @ 12V, 100 А @ 6V, um и Clamp Bar for Clamp Storage, Protective Gauge 
a 6VDC,12VDC “375A @ BV 75A Q 12V Timer 8 101 Cover, Stop/Go Light for Polarity Indication 298/90 
id 100 A @ 6V, 40 : 
Lead Acid 6V DC, 12V DC, d І А Clamp Bar for Clamp Storage, Protective Gauge 
18 V DC, 24 V DC 400 A Q 12/ AN AA 2 Timer 8 101 Cover, Stop/Go Light for Polarity Indication 112379 
Boosting, Charging, Maintaining 
12V DC 270 A Q 12V 60A Q 12V 144 A Q 12V Smart 6 6ft Clamp Bar for Clamp Storage 29RV97 
15A Memory Saver Port and OBDII Cable, Clamp Bar 
12V DC 270 A Q 12V 60A Q 12V 15A Q 12V Smart 6 6ft for Clamp Storage, Dead Battery Override Control 29RV98 
AGM, Deep Cycle, 270 А Q 12V, 30 A Q 24V, Clamp Bar for Clamp Storage, Dead 
EFB, Gel, Lead Acid 12V DC, 24VDC 570A @ oy 70AQ12V  /0AQ148V Smart 6 6 Battery Override Contro 29RW19 
Clamp Bar for Clamp Storage, Dead Battery 
12урс, 24урс 20044120 3048240  T0A@148V Smart 6f 6 Override Control, Quick Disconnect DC Leads | 45RK19 
Change to 13 ft Leads with NATO Plug 
12 V DC 270 A Q 12V 60AG12V _ 60AQ155V Smart = 7% Adjustable Voltage Re-Flash Mode, 55CN47 
AGM. Deep Cycle Clamp Bar for Clamp Storage 
EFB, Gel Pan 20 A Memory Saver Port and OBDII Cable, 
5225,4 12V DC 270 A Q 12V 60A Q 12V 60A 015.5 V Smart — 6 Adjustable Voltage Re-Flash Mode, Polarity Indicated 55CN48 
and Polarity Protected with Audible Alarm 
Deep Cycle, BV DC, 12у0с 200А0120 404012,404 AA 12V Timer 65t 6 Clamp Bar for Clamp Storage 29RV96 
Charging 
AGM, Deep Cycle, Clamp Bar for Clamp Storage, Dead 
EFB, Gel, Lead Acid 12V DC 130A Q 12V 45 A Q 12V 45A Q 12V Smart 6ft 6 Battery Override Contro 29RV91 
AGM, Wet Cell 12 V DC 1100A @ 12V 10A Q 12V — — 8ft 6 V^ ft Clamp Bar for Clamp Storage 112387 
DSR Proseries 
Boosting, Charging, Maintaining 
eve, voc — SUAS TZN, бАФАЛ, — 0140 13.20 Float 24in 61 (4) Cable Clamp Cleats 485079 
125 A @ 6V, 15 A 
6 V DC, 12 V DC 50A @ 12V @ 6V, 15A 9 12V, | 4AQ12V Float 17 ft 9ft (4) Cable Clamp Cleats, Memory Saver Cable 485681 
AGM, Deep 275 A Q 12V 
Cycle, Gel ЕН A VO ARDAN Float 17ft 9f (4) Cable Clamp Cleats, Memory Saver Cable | 485C83 
12V DC 50A Q 12V 20A Q 12V 4А@ 12V Float 17 ft 9ft (4) Cable Clamp Cleats 485C80 
i2VDC,24VDC 15040247, 50A Q 12V 4A@ 12V Float 17ft gft (4) Cable Clamp Cleats 485C82 
Charging 
бурс,12у0с EAIA 10A@ 12V = imer Git бй = 60JJ13 
AGM, Gel, Lead Acid 25A G 12V. 25А G 
12 V DC, 24 V DC 24V 50 A Q 12V 10A Q 12V — imer 6 ft 6 ft — 60JJ14 
Schumacher Electric 
Boosting, Charging 
AGM, Deep Cycle, 40 A @ 12V, 2AQ 12V, 6 г : — 
Lead Acid 6 V DC, 12 V DC 40 A Q 6V AQ 19V 2AQ 12V loat 24 in 7 ft 444N26 
Charging 
бурс,12у0с 2549120254 10A@ 12V - ManualOn/Off 6 6ft = 60JJ11 
AGM, Deep 20A Q 12V, 20 A = - 
Cycle, Gel 6 V DC, 12 V DC @ 6V. 40A Q 12V 10A Q 12V Manual On/Off 6 6 ft 60JJ12 
12V DC 25 A Q 12V 6A@ 12V = Manual On/Off 6 6 ft = 60JJ10 
Westward 
Boosting, Charging, Maintaining 
evpco voc 20126, A ey dO —AuoOnOf 6 6ft Alligator Clips 473X75 
AGM, Lead Acid  6vDC,12VDC 25408, oar Gr — AuoOvOf 6 6ft Alligator Clips 473X76 
UNE OREN, А r on or ator Cips eam 
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ffo vetieseec 


26w999 60JT92 


§ Cobra PONERDRVE (©) AMS Power" 
Power Inverters 


These inverters convert direct current (DC) input 
from a vehicle's battery into an alternating current 
(AC) output for use to charge devices in a vehicle 
like a cellphone or portable computer. They also 
have built-in, low-battery alarms and shutdowns. 


-A 
WM, 
AWWA 


^ 
a 
= 
2 
1 
а 


61NJ53 


Modified Sine Wave—Suitable for use in charging 
equipment that is less sensitive to power fluctua- 
— ^. tions such as lights and some tools. 
Pure Sine Wave—Deliver high quality electric 
current similar to utility standards and suitable for 


Annum 


win 


mm , 
ае 4 


45TX26 45MR89 use with most electronic devices such as a cell 
45MR76 phones or portable computers. 
Number of Number of 
Continuous Peak Output Input Output Standard Standard Outlet Item 
Output Power Power Voltage Voltage Output Frequency USB Ports — USB Ports Type Brand No. 
Modified Sine Wave 
12V Aux. Port _ 
20W 40W 12V DC 115V AC 58 to 62 Hz 1 1 2-Prong Outlet Mobilespec 493W90 
100 W 200 W 12V DC 115V AC 59 to 61 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outlet Westward 26X005 
200 W 12V DC 115V AC 57 to 63Hz 1 1 Standard 3-Prong Outlet Westward 54DC41 
120W 240 W 12V DC 120V AC 60 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outlet Mobilespec 493W86 
130W 260 W 12V DC 115V AC 60 Hz i 1 Standard 3-Prong Outle Duracel 61NJ55 
140W 280 W 10.5 to 15.5V DC 120V AC 60 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Schumacher Electric — 5URF3 
150 W 300 W 12V DC 120V AC 60 Hz = = NEMA 5-15R Tundra 45MR72 
300 W 11 to 15V DC 115V AC 60 Hz 2 2 Standard 3-Prong Outle Duracel 61NJ56 
175 W 350 W 12V DC 115V AC 58 to 62 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Mobilespec 493W89 
200 W 400 W 12V DC 115V AC 57 to 63Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Westward 54DC42 
400 W 800 W 12V DC 115V AC 57 to 63Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Westward 54DC43 
12V Aux. Port and Battery Clamps 
320W 400 W 12V DC 115V AC 60 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Duracel 61NJ51 
350W 700 W 12V DC 120V AC 60 Hz E E NEMA 5-15R Tundra 45MR73 
400 W 800 W 12V DC 115V AC 58 to 62 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Westward 26W999 
800 W 1,600 W 12V DC 115V AC 60 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Duracel 61NJ52 
Battery Clamps 
600 W 1,200 W 12V DC 115V AC 57 to 63Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Westward 45NC48 
750 W 1,500 W 12V DC 115V AC 59 to 61 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Westward 26X001 
800 W 1,600 W 12V DC 115V AC 57 to 63Hz 1 1 Standard 3-Prong Outle Westward 54DC44 
(2) Bolt-Down Terminals 
1,800 W 3,600 W 12V DC 120V AC 60 Hz = = (2) GFCI Tripp Lite 6RHW6 
2,000 W 4,000 W 12V DC 120V AC 60 Hz = = (2) NEMA 5-15R Tripp Lite 6LM57 
2,400 W 4,800 W 24V DC 120V AC 60 Hz — — (2) NEMA 5-15R Tripp Lite 5JK24 
Terminal Blocks 
410W 820 W 10.5 to 15.5V DC 120V AC 60 Hz 1 1 (2) NEMA 5-15R Schumacher Electric — 5URF4 
500 W 1,000 W 13V DC 115V AC 60 Hz 2 2 (2) GFCI Cobra 60JT92 
600 W 1,200 W 12V DC 120V AC 60 Hz == == (2) МЕМА 5-15R undra 482.26 
760 W 1,520 W 10.5 to 15.5V DC 120V AC 60 Hz 1 1 (2) NEMA 5-15R Schumacher Electric  5URF5 
1.000 W 2,000 W 12V DC 120V AC 60 Hz — = (2) NEMA 5-15R undra 45MR75 
: 1,000 W — — — 1 1 Standard 3-Prong Outlet Power Drive 52YF64 
1,200W 2,400 W 12V DC 115V AC 60 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outlet Duracell 61NJ53 
1,250 W 1,250 W 12VDC 115VAC = = = Standard 3-Prong Outlet Tripp Lite 1ZE20 
1.500 W 3,000 W 12V DC 120V AC 60 Hz = = (2) NEMA 5-15R undra 45MR76 
: 3,000 W 13V DC 115V AC 60 Hz 2 2 (4) GFCI Cobra 60JT89 
2,000 W 4,000 W 12V DC 120V AC 60 Hz — (2) NEMA 5-15R undra 45MR77 
5,000 W 12V DC 120V AC 60 Hz = = (2) NEMA 5-15R, Hardwired undra 45MR78 
2500W 5,000 W 24V DC 120V AC 60 Hz en = (2) NEMA 5-15R, Hardwired undra 45MR80 
' 5,000 W 10.5 to 17V DC 120V AC 60 Hz 0 0 Standard 3-Prong Outlet Aims Power 45TX26 
5,000 W 13V DC 115V AC 60 Hz 2 2 (4) GFCI Cobra 60JT90 
6,000 W 12V DC 120V AC 60 Hz — — (2) NEMA 5-15R, Hardwired undra 45MR79 
3,000 W 6,000 W 24V DC 120V AC 60 Hz == = (2) NEMA 5-15R, Hardwired undra 45MR81 
6,000 W 12V DC 120V AC 60 Hz == = (4) GFCI Tripp Lite 4HHH7 
5,000 W 10,000 W 10 to 15V DC 120V AC 60 Hz 0 0 Standard 3-Prong Outlet Aims Power 45TX23 
7,000 W 14,000 W 20 to 30V DC 247V AC 50/60 Hz 0 0 Hardwired Aims Power 45ТХ21 
Pure Sine Wave 
Terminal Blocks 
300W 600 W 12V DC 120V AC 60 Hz = = (2) NEMA 5-15R Tundra 45MR82 
400 W 800 W 10 to 15V DC 115V AC 60 Hz 2 2 (2) GFCI Cobra 60JT91 
600 W 1,200 W 12V DC 120V AC 60 Hz = (2) NEMA 5-15R Tundra 45MR83 
1,200 W 2,400 W 12V DC 120V AC 60 Hz = = (2) NEMA 5-15R Tundra 45MR84 
1,500 W 3,000 W 38 to 62V DC 120V AC 60 Hz 1 1 Standard 3-Prong Outlet Aims Power 45ТХ20 
1,800 W 3,600 W 12V DC 120V AC 60 Hz — — Hardwired, NEMA 5-15R Tundra 45MR85 
2.500 W 5,000 W 12V DC 120V AC 60 Hz — = Hardwired, NEMA 5-1 5R Tundra 45МА86 
' 5,000 W 24V DC 120V AC 60 Hz = = (2) NEMA 5-15R, Hardwired Tundra 45MR88 
6,000 W 24V DC 120V AC 60 Hz = = Hardwired, NEMA 5-15R Tundra 45MR89 
3,000 W 6,000 W 12V DC 120V AC 60 Hz = = Hardwired, NEMA 5-15R Tundra 45MR87 
6,000 W 10.5 to 16V DC 120V AC 50/60 Hz 0 0 (2) GFCI Aims Power 45TX25 
5.000 W 10,000 W 26.4V DC 120V AC 50/60 Hz 0 0 (4) GFCI Aims Power 45ТХ22 
' 10,000 W 13.2V DC 120V AC 50/60 Hz 0 0 (4) GFCI Aims Power 45ТХ24 
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Power Inverter Installation Kits — --—»«v- 


Cable Item 
Length Includes Brand No. 

For Use With AII Installer Power Inverters 

5 (2) 5 ft Cable, 10 AWG, 2 AWG, 3 ft Cable Power Drive 493Х06 

6 (2) 6 ft Cable 2 AWG, 3 ft Cable 4 AWG Power Drive 493Х07 
For Use With 45MR91 

12 (2) 12 ft Cable, 4 AWG, 80A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MT17 
For Use With 45MR90, 45MR93 493X06 

12 (2) 12 ft Cable, 6 AWG, 60A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MT16 
For Use With 45MR79, 45MR87 

6 (2) 6 ft Cable, 3/0 AWG, 300A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MT15 

8 (2) 8 ft Cable, 3/0 AWG, 300A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MT14 

10 (2) 10 ft Cable, 3/0 AWG, 300A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45МТ13 

12 (2) 12 ft Cable, 3/0 AWG, 300A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MT12 
For Use With 45MR78, S2500 

6 (2) 6 ft Cable, 2/0 AWG, 250A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45МТ11 

8 (2) 8 ft Cable, 2/0 AWG, 250A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MT10 

10 (2) 10 ft Cable, 2/0 AWG, 250A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MT09 

12 (2) 12 ft Cable, 2/0 AWG, 250A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45МТ08 
For Use With 45MR77, 45MR81, 45MR85, 45MR89 

6 (2) 6 ft Cable, 1/0 AWG, 200A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45МТ07 

8 (2) 8 ft Cable, 1/0 AWG, 200A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45МТ06 

10 (2) 10 ft Cable, 1/0 AWG, 200A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MT05 

12 (2) 12 ft Cable, 1/0 AWG, 200A CNL Fuse, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45МТ04 
For Use With 45MR76, 45MR80, 45MR84, 45MR88 

6 (2) 6 ft Cable, 150A CNL Fuse, 2 AWG, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45МТ03 

8 (2) 8 ft Cable, 150A CNL Fuse, 2 AWG, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45МТ02 

10 (2) 10 ft Cable, 150A CNL Fuse, 2 AWG, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45МТ01 

12 (2) 12 ft Cable, 150A CNL Fuse, 2 AWG, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MR99 
For Use With 45MR75, 45MR83, 45MR92, 45MR94 

6 (2) 6 ft Cable, 100A CNL Fuse, 4 AWG, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MR98 

8 (2) 8 ft Cable, 100A CNL Fuse, 4 AWG, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MR97 

10 (2) 10 ft Cable, 100A CNL Fuse, 4 AWG, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MR96 45MR95 

12 (2) 12 ft Cable, 100A CNL Fuse, 4 AWG, Fuse Holder, Hardware, Loom, Strain Relief undra 45MR95 


Automotive Primary Wire 


= 100-ft. spool length 


Plastic insulated, bare copper stranded primary wire for low-voltage, transporta- 
tion applications. High-heat, cross-linked, wire provides resistance to chemicals, 
abrasion, and moisture. Meet SAE J1128 and RoHS Compliant. 


BLACK BLUE RED WHITE 


Blue 


Wire Item Item Item Item Black 
Size No. No. No. No. 
Cross-linked PE 
10 AWG 34GA44 — — — 
14 AWG 34GA65 34GA61 34GA67 — 
16 AWG 34GA75 34GA70 — — 
18 AWG 34GA82 34GA78 34GA83 34GA84 
GPT, PVC 
10 AWG 34GA89 — 34GA88 — 
12 AWG 34GC03 — 34GC08 — 
14 AWG 34GC18 = — 340028 
16 AWG 346643 34GC44 34GC48 34GC49 
18 AWG 34GC58 34GC59 34GC62 34GC63 
20 AWG 34GC65 — 34GC69 — White 
22 AWG 34GC72 34GC73 34GC76 34GC77 
|! 
E:T*N \ 
Automotive Fuse Holders and Blocks "зу" "эз 
Amp Range М 
For Fuse of Fuse Wire onnector Mfr. Item 
Series Block/Holder Size Type Features — Model No. КӨ үк" 
In-Line Fuse Holder, Nonindicating 
ABC, AGC, AGX, MDA, MDL, А Е 
MDM, MDO, TFF TFL, ТӨН 2to 30A 12 AWG Wire Leads HHN 6AYE7 


AGC, SFE 1to 20A 14 AWG Wire Leads — HHK 6AYD7 

ATC 3to 30A 12 AWG Wire Leads — HHD 10/56 

АТС 310 30А 12AWG Wire Leads ^ Cover HHG бАҮЕ8 

АТС 1 to 20A 16 AWG Wire Leads — HHC 6AYD2 

B oo ДИ AS Ws ЕР dw me 

to ire Leads over 

ATM 1t020A — 16AWG Wire Leads — Cover — HHL —  8AYDS Fuse Holder 

MAXI 2010604  6AWG Wireleads — — HHX 5KDK4 with Cover 
In-Line Fuse Holder, Indicating 6AYE8 

ATC 1to 20A 16 AWG Wire Leads — ATC-FHID бАҮК2 

ATM 1 їо 20A 16 AWG Wire Leads — ATM-FHID бАҮКЗ 
Fuse Tap, Nonindicating — Hold 

ire Leads Fuse Holder 

ATC 0 to 10A 16 AWG with Crimp = BP/HHA-RP 6AYL5 GAYLS 
Fuse Block, Nonindicating 

AMG 100 to 300A 8to 1 AWG Screw Cover HMEG 52CN17 

AMI 4010804 8 to 1 AWG Screw Cover HMID 52CN16 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Automotive Electrical 


ZI 
° 


Total # of Visual Item 
Fuses Incl. Fuses Included Indication No. 
6 (2) SFE 14, 20, 30 Glass Fuse —49ZU12 
6 1) SFE 4, 6; ( ISFE 714.9 GlassFuse —492V44 
8 (1) ATM 2, 5, 7%, 10, 15, 20, 25, 30 Nonindicating —6AYES 
8 arit (2 АТМ TO, dod ADAM 25,20 Е Nonindicating 6АҮ04 
: 16 30, 40, 50, 60; (1) FLM 30, 60, 80, 100 Nonindicating 80461 
Fuse Kit 55NJ10 (1) ATM 10, 15, 20, 25, 30; (1) ATM-LP 10, 15, 
492012 23 20, 25, 30; (1) ATC 3, 5, 7%, 10, 15, 20, 25, Nonindicating 520М19 
6AYD3 _ Е 6AYL6 E: TN 30, 40; m | MAX S0, do; (i) РИХ 30, 40 | 
Automotive Fuse Kits Ss 36 TM-ID 5, 10, 15, 20, 25, 30 Indicating БАҮІ9 
BUSSMANN 42 or ATC 5, 10, 15, 20, 25, 30 Nonindicating —6AYL6 
Provide common replacement fuses in a compact, reclosable, see-through pack. 22 d DATM a 10,1520 25,30 сайта ШҮ 
Suitable for automobiles, light- and heavy-duty trucks, and buses. 80 (Б) АТМ 2, 3,4,5, 7%, 25, 30: (15) ATM 10, 15,20 Nonindicating 55NJ11 
100 (5) ATC 3, 4, 5, 7%; (10) АТС 10, 15, Nonindicating 55NJ12 
Total # of Visual Item 25, 35, 40; (15) ATC 20, 30 9 
Fuses Incl. Fuses Included Indication No. (5) ATC 3, 4, 5, 7%; (10) ATC 10, 15, 20, 25, 35, 40; (15) 

Fuse Kit RN ATC 30; (5) ATM 2, 3, 4, 5, 714, 25, 30; (15) ATM 10, 
5 (1) ATC 10, 15, 20, 25, 30 Nonindicating 6AYD3 270 15, 20; (5) ATM-LP 2, 3, 4, 5, 7%, 25, 30; (10) ATM-LP — Nonindicating 52CN18 

5 (1) AGC 10, 15, 20, 25, 30 Glass Fuse — 497011 10, 15,20; (1) MAX 20, 30, 100: (3) MAX 40, 50,60; 

5 (1) ATC-ID 10, 15, 20, 25, 30 indicating 492034 (2) MÀX 70, 80; (2) FMX 20; (2) FMX 30, 40, 50, 60 
6 (1) ATC 10, 15, 30, 40; (2) ATC 20, 25 Nonindicating — 6AYEG 372 (10) ATM 2, 3, 4, 5 Nonindicating 85NJ10 

%- Automotive Fuses and Circuit Breakers Е:Т-№ 
АТС Fuses ATM Fuses—0.64"L x МАХ Fuses—1.7"L x 1.2"W—Used to PUSSMANS 
ATM Fuses 


0.43"W—universal color coding. 
Enclosed element protects against 
shocks, sparks, and corrosion. For 
late-model vehicles. Illuminated 
versions glow when fuse is 


protect circuits in wiring harness. For domestic and 
imported vehicles. 


АСА Fuses—'/." dia. x 5/s"W—Size rejects 
insertion of other fuse types. 
= Fast-acting 


€ 


te 85 


opened. 
| = Fast-acting ATC Fuses—?A"L x 34"W—Feature enclosed 
ATM Illuminating a 1kA IR element. Illuminated versions glow when fuse is 
6AYK9 - » 
FMX and FMX Low-Profile— 9081807 | 
FMX Low- MAX Fuse pi ii = Fast-acting 
Profile 1"L x 0.47"W—Meet ОЕМ 
ATM Low- ro 6AYD8 a 1КА IR 
Profile 6AYHG demand for smaller components, 
GAYN1 AMIE and offer high-amp protection in UCB Circuit Breakers—UCB series replace ATC 
use 
6AYK1 compact packages. fuses. 
Color Fuse Mfr. Item Pkg. Color Fuse Mfr. Item Pkg. Color Fuse Mfr. Нет Pkg. Color Fuse Mfr. Item Pkg. 
Code Amps Model No. Qty. Code Amps Model No. Qty. Собе Атрѕ Model No. Qty. Code Amps Model No. Qty. 
ATM ЫЫЫ, DC) Green 30 ATM-30LP — 6AYNG 5 Blue 60  BP/MAX-60ID 52CN15 1 Brown 7% BP/ATC-7-1/21D 6AYH2 2 
ray ATM-2 6AYC7 1 FMX Fuses (12V DC) AGA Fuses (2 to 5A 125VAC, Red 10 ВР/АТС-1010 6AYGS 2 

Violet 3 ATM-3 18748 1 Віше 20 FMX-20 GAYFO 1 7% to 30A 32VAC) Blue 15  BP/ATC-158ID 6AYG6 2 

Pink 4 ATM-4 18750 1 Pink 30 ЕМХ-30 GAYFT 1 Clear 2 AGA-2 6AYC1 5 Yellow 20 — BP/ATC-20ID 6AYG7 2 
an 5 ATM-5 18751 1 Green 40 FMX-40 6AYF2 1 Clear 3 AGA-3 бАҮСЗ 5 Clear 25 ВР/АТС-2510 6AYG8 2 

Brown 7% АТМ-7-1/2 18752 1 Red 50 ЕМХ-50 бАҮЕЗ 1 Clear 5 AGA-5 6AYCS 5 Green 30 — BP/ATC-30ID бАҮНО 2 
Red 10 ATM-10 18742 1 Yellow 60 FMX-60 GAYF4 1 Clear 72 AGA-7-1/2  6AYC6 5 UCB Circuit Breakers (12V DC) 

Blue 15 АТМ-15 18743 1 FMX-LP Low-Profile Fuses (32V DC) Clear 15 AGA-15 GAYCO 5 Plain/ 6 UCB-6 6KXT8 1 

Yellow — 20 ATM-20 18744 1 Blue 20 FMX-20LP — 6AYHS 1 Clear 20 AGA-20 6AYC2 5 Natural 
Clear — 25 ATM-25 18745 1 Pink — 30 FMX-30LP —6AYH4 1 Clear 30 AGA-30 6AYCA 5 Red 10 UCB-10 6AYJ 1 

Green 30 ATM-30 18249 1 Green 40 FMX-40LP — 6AYHS 1 ATC Fuses (32V DC) Blue 15 UCB-15 6AYJ5 1 

ATM-ID Illuminating Fuses (32V DC) Red 50 FMX-50LP ФАҮН6 1 Black 1 ATC-1 6AYDO 1 Yellow 20 UCB-20 6AYJ6 1 

Violet 3 BP/ATM-3ID |. 6AYL3 2 Yellow 60 FMX-60LP — 6AYH7 1 Gray 2 ATC-2 6AYD1 1 Plain 25 UCB-25 6AYJ7 1 

an 5 ВР/АТМ-510 52CN11 2 MAX Fuses (32V DC) Violet 3 ATC-3 18737 1 Green 30 UCB-30 6AYJ8 1 
Red 10  BP/ATM-10ID 6AYK9 2 Yellow 200 MAX-20 6AYD8 1 Pink 4 ATC-4 18239 1 AMG Fuses (32V DC) 
Blue 15  BP/ATM-15ID 6AYLO 2 Green 30 MAX-30 6AYD9 1 an 5 ATC-5 18240 1 Black — 100 AMG-100 GAYK4 1 

Yellow 20 — BP/ATM-20ID 6AYL1 2 Orange 40 MAX-40 6AYEO 1 Brown 7% ATC-7-1/2 18741 1 Black 105 AMG-125 GAYKS 1 
Clear 25  BP/ATM-25ID GAYL2 2 Red 50 MAX-50 6AYET 1 Red 10 ATC-10 18233 1 Black 150 AMG-150 GAYK6 1 

Green 30 BP/ATM-30ID 6AYL4 2 Blue 60 MAX-60 бАҮЕ2 1 Blue 15 ATC-15 18234 1 Black — 175 AMG-175 бАҮКТ 1 

ATM-LP Low-Profile Fuses (32V DC) Tan 70 MAX-70 бАҮЕЗ 1 Yellow — 20 ATC-20 18235 1 Black 200 AMG-200 GAYK8 1 

an 5 ATM-5LP — 6AYNO 5 Clear 80 MAX-80 6AYEA 1 Clear 25 ATC-25 18236 1 AMI Fuses (32V DC) 

Brown 7%  ATM-7-1/2LP 6AYN2 5 MAX-ID Illuminating Fuses (32V DC) Green 30 ATC-30 1BZ38 1 Black 50 AMI-50 6AYKO 1 
Red — 10 АТМ-ІЮІР бАҮМІ 5 Yellow 20 ВР/МАХ-2010 52CN12 1 Amber 40 ATC-40 бАҮА9 1 Black 80 AMF80 — 6AYKT 1 
Blue 15 ATM-15LP бАҮМӘЗ 5 Green 30  BP/MAX-30ID 52CN13 1 ATC-ID ШШЕН Fuses REN m 

Yellow 20 ATM-20LP бАҮМ4 5 Orange 40  BP/MAX-40ID 492059 1 Violet ШАТ 3ID G9 2 
Clear 25 ATM-25LP — 6AYNS 5 Red 50  BP/MAX-50ID 52CN14 1 an ; BP/ATC-5ID  6AYH1 2 

"m E.T-N 
Automotive Circuit Breakers BUSSMANN 
"» Reset Item Reset Item Reset Item Reset Item 
Type Amps No. Type Amps No. Type Amps No. Type Amps No. 
CB211 & 212 CB211 Series, АТ CB222 Series, ATC Automatic — 15A 60/07 CBT-M Series, For Mack 
Series Footprint, 14V DC Footprint, 12V DC Automatic 20А 60,08 Trucks, 12V DC 
Automatic 10A  5KDL0 Modified 10A  5KDN4 Automatic — 25A 60/09 Modified 10A 60/08 
Automatic 15A 95KDL1 Modified 15A 5КОМ5 Automatic — 30A 60/00 Modified 15A 60/09 
: Automatic 20A 5КПІ2 Modified 20A 5КОМ6 Automatic — 40A 60/01 Modified 20A  6CJEO0 
CB1911 Series Automatic 25A 5КПІЗ Modified 25A 5KDN7 Automatic 50A 60.02 Modified 25A 6СЈЕ1 
Automatic 30A  6CJA3 Modified 30A 5КОМ8 CBC Series, Stud Mount, 14V DC Modified 30A  6CJE2 
CB212 Series, ATM CB227 Series, ATC Automatic — 10A 60/Л9 CBT-N Series, For Navistar 
Footprint, 12V DC Footprint, 28V ne Automatic — 15A 60/00 Trucks, 12V DC 
Modified 10A SKDL4 Manua 10A 60/М Automatic 20A 60/01 Modified 15A 6СЈЕЗ 
Modified 15A SKDLS Manua 15A  6CJA5 Automatic 25A 60402 Modified 20A 6СЈЕД 
Modified 20A SKDL6 Manua 20A  6CJA6 Automatic — 30A 60/03 Modified 25A 60/Е5 
Modified 25A 5KDL7 Manual 25A 6СЈА7 Automatic — 40A 60/04 Modified 30A  6CJE6 
Modified 30A  5KDL8 Manua 30A 6СЈА8 Automatic — 50A 6CJC5 CB185 Series, 
CB221 Series, ATC CB1911 Series, Maxi CBP-BA Series, Stud Mount Waterproof, 48V DC 
Footprint, 12V Мг. Footprint, 12V DC with Bracket, 14V DC Manual 50A  6CHZ5 
Automatic 0A 5KDL9 Automatic — 20A  5KDK6 Automatic — 20A 60/03 Manual 60A 6СН76 
CB221 & 222 Automatic 15 А БКОМО Automatic — 30A  5KDK7 Automatic — 25A  6CJD4 Manual 70A 6СН27 
Series Automatic — 20A БКОМ1 Automatic — 40A  5KDKB8 Automatic — 30A 60/05 Manual 80A  6CHZ8 
Automatic — 25A  SKDN2 Automatic 50A 5КОК9 Automatic — 40A 60/06 Manual 100A 6CHZ9 
Automatic — 30A  5KDN3 CBC-B Series, Stud Mount Automatic — 50A 60/07 Manual 120A ed 
i with Bracket, 14V DC Manual 135A 6CJA1 
|.) свсв series Automatic ^ 10A  6CJC6 Manual 150А 6СЈА2 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Funnels & Measuring Containers 


4CUL3 
34UH66 
4CUL4 


53KJ35 ” 
53KJ37 Ҹ 


Utility 


Funnels wisrwanp» сөй ене”) 
Total Тор Spout Item 
Cap. Dia. 0.0. Н Color Includes No. 
Funnel King 
Polyethylene 4-Pc. Funnel Set 

1% sin 
Ato; ; 34, 2, 6, and 10 
10 02 pod Б 6in Orange oz Funnels 4CULA 
Polyethylene Capped Funnel 
1% 4in Yin 18in Red Сарѕ оп Басһ Епа 4CUL9 
1%44 4in Тіп 14in Green Сарѕ оп Еасһ End 4CUN1 
ірі 3in Фіп 834in Orange Caps on Each Епа 4CUL7 


Polyethylene Fast Fill Spout Funnel 


за 5%in 1/6 21 Yelow Removable Spout 14N905 


ULTRATECH 


INTERNATIONAL, INC. 


Vented Drum Funnel 
with Lockable Lid 


= Fits 2" bung opening 

= Not recommended for 
flammable liquids 

= Built-in vent eliminates splashing 


Top Mfr. Item 
Total Cap. Dia. Model No. 
2 gal 13% in 651 31704 
— 22 in 656 3UAK6 
10G582 
сетей е” 
© JUSTRITE 


Drum Funnels 


= Fits 2" bung opening except 106575 fits 1" opening 3UAJ6 
Overall Top Overall Item 
_ Description Capacity Dia. Height Material Color No. 
Funnel King 
к 3qt 7V»in 9%sin Polyethylene Black 106575 
Without Screen 3417 ТУіп 9%віп Polyethylene Баск 108574 
With Screen | 4 qt 11%іп 4%іп Polypropylene Black 106577 
With Lockable Lid For OD?" д чоп 8%їп Polypropylene Red 106582 
With Lid and Fluid Control 2 gal 11 Yin 13іп Polypropylene Yellow 106573 
With Lid, For Open or 2ga 21%in  7in Polyethylene Yellow 106576 
Justrite 
pel Closing wi Fuse 2604 109i —10in Stee Red  3TZU8 
pel Closing ДЕ 26gal 10%in 10іп Stee Yellow ЗШАЈ6 
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Total Top Spout Item 
Cap. Dia. 0.0. Н Color Includes No. 
Polypropylene Spout Funnel 
402 3%in 3in Black = 10G580 
26 02 5%in1“%in6 Yin Blue = 34UH68 
Steel Flex Spout Funnel with Screen 
50 Grit Mesh 
1qt 6%іп sin 736in Silver ped. 53KJ35 
Flex Spout 
4CUL2 SAUHSS ІСІ Mesh 
— "T emovable Brass 
Total Top Spout item 2qt Тіп Yin 28in Silver Strainer Screen, 53KJ38 
Cap. Dia. 0.0. Н Color Includes No. Flex Spout 
Polyethylene Flexible Pouring Spout Steel Funnel | 
3%0z1%in Фіп 1'^in Red — 34UH66 32 oz 494 in и ІП, біп Silver кее 53KJ34 
Polyethylene Funnel and Flexible Spout 1%in 
10 in Removable Steel Galvanized Offset Spout Funnel 
in i i i 10% 4, 1% с Removable Filter 50 
baden (@aUHB6) Handle киз Sat in 10 oj Silver Grit Mesh Screen. 99K440 
Polyethylene Spout Funnel Steel Galvanized Spout Funnel : 
ірі 5 жіп “іп 4%in Black Hanging Tab 47Н70 Bat 9%in tin 1! % Silver Removable Filter 50 pay i4 
2qt Тіп in Тіп Blaci Hanging Та) 53Қ139 іп Grit Mesh Screen 
807 3%in Увіп 4 іп Yellow Hanging Tab 42Н69 Steel Spout Funnel = 
1202 3%in %sin біл Blue — 34UH65 640:8%іп Yin 7%in Silver Removable Filter 50 say 437 
Polyethylene Spout Funnel with Screen А n Mesh Fife Bg 
50 Micron Stainless 25602955in 1in 12in Silver "Ert Mesh eon 53KJ30 
ipt 6%in %in 6%in Red Steel Screen,  4CUL2 - Tit Mesn Screen 
Hanging Tab Steel Spout Funnel with Screen — 
60 Micron Stainless in Wi %in Si " 
2q бит 1% 8% Reg ” Steel Screen, 4ZH73 21 6% in 7%in Silver Grit Mesh Screen 530226 
n n Hanging Tab Westward 
19 10% 60 Micron Stainless Plastic 3-Pc. Funnel Set 
ба 8%in 08 "i^ Red Steel Screen, — 6Y805 (3) Fine Mesh 
нагота Me = — Cear inenandsin TEKFS 
12002 8in Жіп 16in White 100 Grit (Fine) iter ACUNS Utility Funnels 
в Antisplash Ring, Plastic Spout Funnel with Screen 
144oz 9in 1° 10in Вас Gold Mesh 100 4CUN7 2502 3 йіп Yin — Clear _ 3.2іп Screen ТЕКЕ? 
n ite Grit Filter Plastic Utility Spout Funnel 
Polypropylene Long Reach Spout Funnel 702 3%in Yin — Clear Hanging Tab 1EKF1 
144 4in Yin 18in Blac Hanging Tab 4ZH72 64 02 7%ini%in — Clear Hanging Tab 1EKE8 


WESTWARD’ 


Measuring 
Containers 


For accurate measuring and easy 
dispensing of fluids or dry goods. 
53KJ43 and 53KJ44 have a 
splash-resistant top. 53KJ45 has | 
a flip-action valve and thumb- 
operated flow control. 


Mfr. 
Model 


Item 
Cap. w No. 
HDPE 


Flexible Spout with Dust and Spout Caps 


Brand 


iquiL  — Westward 2CAN9 2CAN9 
2qu2 L. — Westward 2САРТ 2САР1 
34/31. — Westward 2CAP2 2CAP2 
5 00/5 L. -- Westward 2САРЗ 2САРЗ 
6quóL — Westward 33RL91 33RL91 


Fixed Spout with Dust and Spout Caps 
6L 11Фіп Funnel King 32375 106596 
101  13in Funnel King 32377 106597 


53KJ34 


2CAP3 

Mfr. Item 
Cap. WwW Brand — Model Мо. 
Galvanized Steel 
2qt__6%in Funnel King 94486 53KJ43 
4gqt 7 %in Funnel King 94488 53KJ44 
mi 10in Funnel King 94496 53KJ45 
НОР Е 
8 qt — Westward 48UJ87 48UJ87 
5%2qt  8in FunnelKing 94367 53KJ50 
Galvanized Steel 
32 02 — Funnel King 94484 53KJ34 


With Clamping 


Support 
34NK67 


Drum Dollies Штилер 6 ПТ» LINCOLN 


= 4 casters 
For Container Load Caster Item 
Capacity Capacity Material Caster Dia. Color Brand No. 
Cross-Brace Drum Dollies with Support Ring м 
55 gal 400 Ib Nylon 4in Black Westward 34NK68 
55 gal 400 Ib Steel 3in Black Legacy 47117 
55 gal 650 Ib Hard Rubber 2 іп Black Lincoln 6WB28 
Open-Deck Drum Dollies with Clamping Support 
16 gal 120 Ib Polyolefin 3in Black Westward 34NK67 
16 gal 120 Ib Hard Rubber 2%in Red Lincoln 6WB27 


931 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE Scan. Order. Done. >- |7 
Drain Pans & Waste Containment Details on page A1. E 


53KJ31 20KR87 45CT67 


Споко) ig 
сі) WESTWARD’ E«Ken-Tool 


Drip and Drain Pan Pans 


T 


Cap. Item 
(gal.) L Ww Dia. Construction Brand No. 
Drain Pan 

2 gal 22 in 22 in 22 in Polypropylene Funnel King — 4CUR2 
3% 17 Yin 17 Win 17 in Steel Funnel King — 53KJ32 
— 25 9A in 17 ^ in — Steel Funnel King — 53KJ31 
21EM36 4 17 іп = 17 %in Polyethylene Funnel King — 34UH69 
6RKP9 3YEY4 4gal 1734 17 %in 17 34in Polyethylene Funnel King — 4CURS 
* LINCOLN 4% 23 1⁄4 in — 18 "^e in Polyethylene Westward 45CT67 
WESTWARD РЕОТО fame ae 24/25 — 21in itin ^ 2272 into 247 in Plastic Ken-Tool 20КН87 


Portable Waste Oil Gontainment 1%in 13%in 13 %in 13 win Polypropylene Funnel King 100589 
4% 23 Y% in = 18 “sin Polyethylene — Westward 45CT66 
Cap. H Mfr. Item Spill Tray 
Description (gal) (in.) Model No. — 25 in 15 in — — Funnel King 100599 
Westward Steel Bucket 
Gravity Feed 13 63 “іп 21ЕМ36 21ЕМ36 3 12 3964 in — 11 2764 in 11 ^in Steel Funnel King — 53KJ33 
Gravity Feed 18 72in 21ЕМ03 21ЕМ03 — NO 
Gravity Feed 24 39 38 іп 34NK72 34МК72 


Proto —nmityvac— (WESTWARD 


Lift Drain with 15" dia. Funnel 8 1339/50 in JFF11102 6RKP9 
Lincoln П П 
Portable Oil Drain 8 22 Vo in 3508  45PG77 Fluid Evacuator/Dispenser | 
Drum Drain for 16-gal. Open Top Drum 16 gal 613 6Y902 " 
Portable Oil Drain 18 — 30in 3518 45Р678 "m Mfr. Item AS 
Receiver and Self-Evacuating System with 14" dia. Bowl 18 T2in 3601 3YEY4 Item (gal.) Type Model No. 
Receiver and Self-Evacuating System with 14" dia. Bowl 20 gal 44 to 72 3614 6WA94 Mityvac 
Gravity Feed Drain 25 22 in 3635 20KY21 Coolants, Engine and Gear Oils, Power Steering 
Air-Operated Fluid Extractor 25 gal 18 in 3637 20КҮ22 and Brake Fluid, Similar Fluids, Trans Fluid 
Combination Gravity Feed and Air- i Fluid Dis, 12 M MV6400 45Р069 
А 25 22in 3639 20КҮ23 penser 1.04 anua! 
Operated Fluid Extractor - Fluid Evacuator 1.9gal Manual 07400 — 1XGR9 
Funnel Drain Pan, 24" Overall Dia. 3610 6ү910 Fluid Evacuator 2.3 gal Pneumatic 07300  1XGR8 " 
ШЕ 23gal Маша 07201  1XGR7 =s 
А е ә, 
Fluid Extractor 0.05 gal Manual М\Аб6851 45PG75 ” 
yringe 
EE Hydraulic Brake Fluid 1XGR9 
Y 4 Brake Bleed Kit 0.5 gal Pneumatic MV6835  45PG71 
Master Brake  O5gal Pneumatic MV6838 45PG72 " 
P 
Bleed Kit 1.2gal Manual MV6840 45Р673 
yacuum Brake оз дар Pneumatic MV6870 45Р674 s ғ” i 
LINCOLN Transmission Fluid 44 2 
ЕН DYHAMICS ATF Refill Kit 2.5 ga Manual MV6412A 45PG70 Sens 
Westward er 
ос WESTWARD Hydraulic Fluids 7% © 
Fluid Evacuator 1.7 gal Manual 20КҮ56 20КҮ56 
Low P r ofil e Fluid Evacuator — 4gal Pneumatic 20КҮ58 20КҮ58 45PG72 
- 
Е 45PE54 жын 
Truck Drains CGN 
Cap. H Item = 
Includes (gal.) Construction (in. ^ No. Portable Fluid 
Lincoln 
(4) Casters, 6 ft Discharge Hose, i 
Filter Screen, Hose, T-Handle 1 Polypropylene 7%in 20KY18 Extractors 
(4) Casters, Electric Pump, Filter 17 Polypropylene —— 734in 20KY20 | Hand pump systems use vacuum 


Screen, Hose, T-Handle 


4) Casters, Filter Screen, Hose, A 
otary Hand Pump, T-Handle 17 Polypropylene 7% in 20KY19 


Liquidynamics Inc. 


action to pull oils and fluids from 
engines into waste tank. 


4) Casters, Filter Screen, Hose, T-Handle 25 Steel 9in БАМН8 Car al) Pars | Пеп 

B i ap. (gal. ойе 0. 

те 25 Steel Qin  447V40 0-75 gal 2005V 3NUVG 1NUV5 

н А 2 gal 20001/ —— 1NUV5 

4) Casters, Electric Pump, Filter i 

creen, Hose, T-Handle 15 Polypropylene 7%in 45PE54 
Westward 

1.25 ft Feeder Hose, 6 ft Discharge Hose Polyethylene, Steel, i 

with Steel Spout, Manual Rotary Pump 1 PVC, Cast Iron, Rubber Moin 480481 . 

6 ft Discharge Hose with Steel Spout 17 Polyethylene, 7 Aa in 480480 ARO 

Drain Outlet 18 Steel 7%in 45CT55 a = 

Drain Outlet 18 Steel, Castiron 77i 4r | Waste Oil Evacuation 

= А Include wall-mount bracket, inlet and 
Portable Oil/: Antifreeze outlet hose assemblies, air line filter/ 
Transfer Tanks regulator with auto drain, air line 
А hose, gauge, and fluid coupler. 
= 9" clearance from floor to top of reservoir ) 
Working Flow Mfr. Item 
Item сар, Dia. Model i. Мах. (gpm) Mogel т. 
Di P 

Oil Fluid Handler 15 30 in OH-15 TINTSS Mam Dom 6129995 47Т10 

Antifreeze Fluid Handler 15 30 іп АН-15 11М159 11N159 35 gpm 612999-4 47109 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Grease Guns 


ix ц 


к л А 


6WA98 4BY69 | т 
j | 


4BY81 | 


Manual Grease Guns 
= Cartridge capacity 1417 oz. 

= Bulk capacity 16 oz. hd (WESTWARD " 
= Cartridge or bulk grease loading = 
Flip-over follower on select guns provides a superior seal for easy filling. Manual Grease Guns 


Lever models have a cast iron pump head, precision-fit plunger, and extra- = Cartridge capacity 14% oz. (except 4BY82 uses 3-07. cartridge) 
heavy follower spring to withstand rough duty. = Bulk capacity 16 oz. (except 4BY82 4-02. capacity) 


Pistol models have a die-cast aluminum head. » Cartridge or bulk grease loading 
кР T рше б Max - iim Feature die-cast aluminum head and handle. 4BY82 is a toolbox-size gun 
Extension Type Length Length Output Tube Color Pressure Model No. with dual discharge ports (front and top). 4BY74 comes with a handy filler 
Metal nipple. 13X046 is ideal for use in cold weather and has a large inlet port 
БН lose її — — —28 Blue 10,000 psi 1147 bya | With venturi action. Clear barrel models provide 100% positive grease 
5in 5% in 33 Black 6,000 psi, a 00 EAE identification and color-coded ends help identify which fluid is in each 
E Bin 2 è TE 10000 bal 18 бін | от Additional color options on Grainger.com®. 
e г = in liver А, psi 
Rigid Pipe —— "gin — 8 Black — 8000psi 0102: 6WA95 TNCS us CRIT 
— “біп 33 Silver 0.5714 рѕ 1145 6WADG i no or or. Әрвгантш em 
е oih 25 Silver 7000 psi — 1035 6Y887 Extension Type Length Length Тире Color Stroke Output Pressure No. 
" — біп 9 Silver 3,000 psi 1037 6Y890 lever 
Pistol Grip Bn = Black Variable Stroke 31 10,000 psi 
; — ; .000 psi 4ВҮ72 
Flex Hose 18in — 56 Blue 6,000 psi 1133 6Y894 Flex Hose 18in — Black Full Stroke 33 6,000 psi — 4BY69 
252 18in - 56 Black 6,000 psi 6813  6WA97 18in = Blue Full Stroke 36 10,000 psi 15F199 
Rigid Pipe = om 56 Blue 6,000 psi 152  6Y895 — “біп Black Full Stroke — 28 6000р! 4ВҮТ0 
ЕДЕНДЕ and 18 gin 33 Blue 7,500psi 1134  6WA98 Rigid Pipe — біп Black Variable Stroke 28 8,000 рві  15F202 
— 6in Black Full Stroke 28 10,000 рѕї 4ВҮТІ 
Polycarbonate Pistol Grip 
Lever Сеат ВО Тт Black Full Stroke 566,000 psi 15Ғ196 
Rigid Pipe — 2in 33 7,500 psi 1142CLR — 3LKR6 Flex Hose 18 in — Blue Full Stroke 35 6,000 psi 4ВҮ81 
E = mm — in ray ull Stroke A psi 
Rigid Pipe and 4g in вп 3з ClmwthBUé 7500psi 4134CLR — 2AAWI Rigid Pipe —— — п Black Full Stroke —— 56  6,000psi 4BY74 
Rigid Pipe т я P - 
and Flex Hose 12in  4in Silver Full Stroke 60 5,000 psi 33RL90 
Я Polycarbonate Xem 
PROTO FlexHose — 18in — C'ear with Silver Variable Stroke 40 7,500psi 15F203 
Metal 
Manual Grease Gun Flex Hose {2n — Gray Full Stroke 30 7,000 psi 45CT47 
: ; т] 6RKT6 Aluminum : 5 
в Cartridge capacity 14% oz. 1 Flex Hose 18 in — с Fed - Full Stroke 56 5,000 psi — 48UJ79 
= Bulk capacity 16 oz. - pd 12in 5 ein "RE RC Variable Stroke 40 — 7,000psi 440495 


» Cartridge or bulk grease loading Rigid Pipe 12 5%in Clear with Blue Variable Stroke 40 7000р] 440496 


Versatile pistol grip gun offers 3-way and Flex Hose ул 5 win Cigar with Green Variable Stroke 40 — 7000р! 446498 
filling and is teather-ready, with a heat- - —— Clear with Red - 
shrink loop attachment. It features a — 12in бил "Tube Ends Variable Stroke 40 7000р] 44501 
heavy-duty 1.7mm thick seamless aluminum barrel to avoid dents, lightweight ` Item 
= Ё " ‘i Features For Use With No. 
aluminum head, heavy-duty flexible 18" nylon hose, and 6" metal spout for Grease Gun Holder 
easy use. Heavy Duty Spring Loaded Flap, Ideal For 
Holding Guns On Automobiles, Farm Equipment 2% in Diameter Barrel Guns 13X048 
Strokes Max. And Other High Vibration Environments 
Nozzle Hose Pipe fori-oz. Tube Operating Item Clamp On Style With Simple Snap Action Clamping 2% in Diameter Barrel Guns 13X047 
Extension Type Length Length Output Color Pressure _ Tether Style No. Clear Grease Gun Barrel with Blue Ends 
Pistol Grip Westward Clear Grease Guns and 


14 oz See-Thru Shatterproof Barrel, 


Rigid Pipe and 18 in 6in 30 Red 3,600 psi Standard Tool 6RKT6 А Most Lincoln and Alemite Grease Guns 440482 
Flex Hose 18 in 6 in 30 Red 3,600 рѕї Tether Ready —24AL24 Anodized Blue End Caps (Not For Use with Aviation Grease) 
j ® 
аврит2 DEWALT. 
aPKY9 А Cordless Grease Guns 
3 » Battery powered = Bulk capacity 16 oz. 
y ; ; í у n 
\ » Pistol Grip | Feature air bleeder valves for quick priming. Flex 
: = Cartridge or bulk grease loading ^ hose nozzle extensions help access hard-to-reach 
= = = Cartridge capacity 1472 oz. fittings. 25DU72 and 25DU73 have variable-speed 
Nozzle Hose Strokes for Мах. Operating Mir. Item triggers for controlled grease flow and are suitable 
ae еы туре Length 1-oz. Output Pressure Model No. for grease types up to NLGI Grade 2. 45L187 to 
ilwaukee oltage ; 
Bare Tool Fix Hose % іп 3 siroke/oz 8.000 psi 0620, rip 45L189 have E ЖАД d 2. 
Battery Included ex Hose in stroke/oz ,000 psi _2446-21Х0_ max. pressure and max. flow rate. All excep 
Milwaukee 18V Vets. Hose 36 in 38 stroke/oz 8,000 psi 2446-21XC, 48-11-2460 326UR1 6FKP5 and 4PKY9 have LED lights for low-light 
Bare Tool Flex Hose 48 in 38 stroke/oz 10,000 psi 2646-20 45L189 conditions. 
Flex Hose 48 in 38 stroke/oz 10,000 psi 2646-20, 48-11-1835 349AJ3 
Battery Included Flex Hose 48 in 38 stroke/oz 10,000 psi 2646-21CT 45L187 Item 
y Flex Hose 48 in 38 stroke/oz 10,000 psi 2646-22CT 45L188 For Use With Brand No. 
DeWalt 20 Voltage Clear Grease Gun Barrel 
—"-— ИІ o m o o = 
ex Hose in stroke/oz ,000 psi -20, -21СТ, ; 
Battery Included - Fiex Hose 42 in 27 stroke/oz 10,000 psi DCGG5/1B/DCB240 58JL67 2646-22CT Milwaukee 451190 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 


Grease Guns & Pumps 


33 
>. 
LINCOLN 
za 


Cordless and Air-Operated 


Grease Gun Kits 


= Cartridge capacity 14% oz. 

= Bulk capacity 16 oz. 

= Cartridge or bulk grease loading 

For grease types up to NLGI Grade 2. Silver-color 
tube. 


Cordless—49CT89, 49CT90, 30HL30, and 30HL31 
feature stable 3-point stance. 1260 Series have an 
air purge valve and integrated hose holder. 


49CT89 


1440 Series cycle indicator pin helps monitor grease 
output. 1840 Series with high-torque motor and 
high-capacity battery dispense up to 10 grease 
cartridges with a single charge. 


Air-Operated—Variable-speed trigger. Advanced 
pump design helps eliminate priming problems. 1⁄4" 
FNPT air inlet. Air operating range: 40 to 150 psi. 
40:1 ratio. 


Portable Air-Operated 


Grease Pump Package 


» Pump ratio 55:1 
= Volume per minute: 22 oz. 


Includes | 
Pump, Air Coupler, Booster Gun with 360°, Z Swivel, Rubber 


Edged Follower Plate, Hose and Heavy Duty Metal Dolly 


(WESTWARD 
Air-Operated Grease 


Pump Packages 


= Pump ratio 50:1 

= For NLGI 1 and NLGI 2 grease 

Include drum cover, rubber lined follower 
plate, and grease hose. A grease control 
gun with 360° Z-swivel comes with all 
except 5TCV3. 


Volume Hose 
Fits Container Size per Minute Length 
Grease Pump 
400 16/55 gal Drum 1.76 Ib 10 
Grease Pump with Gun 
25 to 50 Ib Container 2.4 |b Tft 
35 16/5 gal Pail 1.76 Ib 13 
35 16/5 gal Pail 416 13 
120 16/16 gal Drum 2416 Tft 
120 16/16 gal Drum 1.76 Ib 13 
400 16/55 gal Drum 2216 7% 
400 ІҺ/55 gal Drum 4 Tb 13 
Portable Grease Fani with Gun 
25 to 50 Ib Container 2416 Tft 
120 16/16 gal Drum 1.76 Ib 13 
120 1/16 gal Drum 2.42 Ib Tft 
120 Ib/16 gal Drum 416 13 
934 GRAINGER. 


ШШЩ 


“ае 
5 


Nozzle 
Extension 
Type 
Cordless Grease Gun 

12 V Voltage 


Battery 
Type 


Li-lon Flex Hose 


Flex Hose 
14.4 V Voltage 
NiCad Flex Hose 
20 V Voltage 
Flex Hose 
Flex Hose 
Alc Dperated Grease Gun 
Flex Hose 


Li-lon 


Hose 
Length 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


EE 
0 


30HL30 


Cordless Grease Gun Accessories 


20V Battery for No. 30HL30 
110V Battery Battery Charger for use with Power Luber 


Clear Grease Tube 


4ZT49 


Lo 
Size Mfr. Item 
(Ib./gal.) Model No. 
35/5 16000 47149 
5TCVO 


Max. Item 
Pressure No. 
5,800 psi 5TCV3 
5,750 psi 3APE8 
5,800 psi 5TCUS 
9,000 psi 29FX02 
5,750 psi ЗАРЕ9 
Б, 800 рві 5TCVO 
7.500 psi 5SNUES 
9,000 psi 29FX04 
7,500 psi 5NUE3 
5,800 psi 5TCV2 
7,500 psi 5NUE4 
9,000 psi 29FX03 


Find even MORE on Grainger.com? 


Strokes Grease Gun Мах. 
No. of for1-oz. Handle Operating Mfr. Item 
Speeds Output Style Pressure Battery Model No. 
30 іп — 2.6 Pistol Grip 8,000 psi Mfr. No. 1261 1262 49CT89 
30 in = 2.6 Pistol Grip 8,000 psi (2) Mfr. No. 1261 1264 49CT90 
30 in 2 50 stroke/oz Pistol Grip 7,500 psi (2) 1XGN4 1444 1XGN5 
36 in 2 — Pistol Grip 10,000 psi 30HL32 1882 30HL30 
36 in 2 — Pistol Grip 10,000 psi (2) 30HL32 1884 30HL31 
30in — — Pistol Grip 6,000 psi — 1162 2FRUS 
Mfr. Item 
Description Model No. 
1871 30HL32 
1410 3LKR5 
1100CLR 1XGP2 


ARO 


Air-Operated Grease 


Pump Packages 


= Pump ratio 50:1 

= Max. pressure 7500 psi 

= For NLGI 1 and NLGI 2 grease 
Include air pump, air coupler/connec- 


tor, pail/drum cover, follower plate, and =» 
high-pressure hose. ғ 
Volume Hose Air Mfr. Item 
Fits Container Size per Minute Length Motor Size Model No. 
Grease Pump with Gun 
35 Ib/5 gal Pail 910 10 ft 2in LP2002-1-B 4KK63 
35 Ib/5 gal Pail 1.5 lb 10 ft 3in LP3001-1 4KK65 
120 Ib/16 gal Drum 910 10 ft 2in LP2004-1-B 4KK64 
Grease Pump 
400 10/55 gal Drum 1.5 lb 4ft 3 in LP3009-1 42113 
Portable Grease Pump with Gun 
120 10/16 gal Drum 1.5 10 10 ft 3in LP3003-1 4KK66 
Фе, 
“ A 
QUIDYNAMICS 
Air-Operated 
Packages j E 
= Pump ratio 60:1 
= Volume per minute: 48 oz. 
= For NLGI 1 and NLGI 2 grease 
Volume Hose Max. Item 
Fits Container Size per Minute Length Pressure No. 
Portable Grease Pump with Gun 
35 Ib/5 gal Pail 48 oz 6 ft 7,200 psi — 6ANR1 
120 Ib/16 gal Drum 48 oz 12 ft 7,200 psi бАМА2 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Grease Pumps & Accessories 


'@ 


^ № 6WB21 
(Drum Not 
Included) 


2DPK6 


шш? 


Eee 
Air-Operated 
Grease Pump 


Packages 


= For NLGI 1 and NLGI 2 grease 
Include pail/drum cover, air 
connecting hose, high-pressure 
grease connecting hose with 
grease gun, and follower plate. 


Pump Volume Hose Max. Mfr. Item 
Fits Container Size Type Ratio per Minute Length Pressure Model No. 
Grease Pump | mx zm VOS BE awe Bors 
120 10/16 gal Drum Stationary 50:1 80 cu in off 7,500 psi 918 2DPK3 
120 10/16 gal Drum Stationary 50:1 90 cu in off 7,500 psi 1418 20РК5 
400 16/55 gal Drum Stationary 50:1 80 cu in off 7,500 psi — 926 6WB23 
400 16/55 gal Drum Stationary 50:1 90 cu in off 7,500 psi 1426 2DPK6 
Grease Pump with Gun 
25 to 50 Ib Container _ Stationary 22-401 5cuin 1 fi 4,000psi 4489 . 6WB20 
25 to 50 Ib Container ^ Portable with Pail Cover 50:1 80 cu in Tfi 7,500 рѕї 9080 ^ 2DPN9 
Portable Grease Pump with Gun 
25 to 50 Ib Container With Band Dolly 40:1 5 cu in 1ft 4,000 psi 4459 — 6WB19 
25 to 50 Ib Container — With Roll Around Base 50:1 80 cu in 1ft 7,500 psi — 989 1YTF4 
120 Ib/16 gal Drum With Band Dolly 40:1 5 cuin 1 4,000 psi 4417 — 6WB21 
120 10/16 gal Drum Portable with Caster Base 50:1 168 cu in 7 7,500 psi 9917 2DPN8 
120 10/16 gal Drum With Band Dolly 50:1 80 cu in 1 7,500 psi 6917 36Р444 
120 Ib/16 gal Drum With Roll Around Base 501 80 cu in 7 7,500 psi — 917 6WB22 


«СТТ» ШСОЫН WESIWARD 
Grease Control Guns & Valves 


Max. 
Pressure Mfr. Шет 
Item Inlet (іп) — Outlet (in.) (psi) Model Мо. 
Legacy у 
Booster Gun YA in NPT Coupler 10,000 psi LCG1-01 6Y641 


Grease Control Gun Уб їп (FNPT Yin (H)NPT 7,500 psi 1002 4ZT53 
Lincoln 


High Pressure Win (Е)МРТ FNPT 7,500 psi 81495 6Ү914 


Control Handle 
High Pressure Yin (FNPT ‘%FNPT — 7,500psi 740  6Y877 


Control Handle 


Westward 

Poostsr Valya Yain (Е)МРТ Ys FNPT zs — 1m 
Control Valve — JAin(FJNPT FNPT 17,500 psi — 17101 
Grease Control Valve — V in(F)NPT — V& FNPT 10,000 psi — 2САМб 


летие umm «LIP 
Grease Gun Tool Kits 
Item 


Description No. 


Westward Е 

(2) Adaptor Rings, Angled Lube Adaptor, Grease Injector Needle, 

Narrow Needle Nose, Pouch, Quick Connect Hose, Quick Connect 12709 
Seal Off, Recessed Lube Adaptor, Right Angled Coupler 

Grease Coupler, Grease Hose, Grease Injector Needle, 

Needle Nose Dispense, Needlepoint Coupler, Pouch, 45FG56 
Rigid Grease Extension, Straight Needle Point 
Lincoln 

12 in Hose, 360° Coupler, 90° Lube Tool, Needle Nozzle, Rubber 
(рей Nozzle, Slide-on 90° Coupler, Straight Extension 

едас! 

© Pad, Straight Needle Point Coupler, 90° Needle Point 
45FG56 Coupler, Right Angled Needle Point Coupler, Right Angled 47136 
Coupler, Rigid Grease Extension 8", Grease Whip 16" 


1XGN7 


(WESTWARD 
Bearing Packer 


Designed to make lubrication quick and easy. 


| Wheel Bearing Packer 


Clamps on to 25- to 50-Ib. original refin- 
ery containers. For bearings 9%" with 


in. 94e" Item 
min. 916 го оеро adapter for smaller пет. For Use With Includes | No. 
bearings of 1" to 124" O.D. Rapid Action “Grease Guns УУ Duly здроҙ 
| Bearing Packer Dust Cover 
Mfr. Item 45FF31 к Grease Nipple 
H W Model No. Bearing Packer Grease Guns "jore Enq 13X054 
21 2.5 102929 6Y907 шет Bearing Packer = 45FF31 
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Grease Fittings Details on page A1. 


. LINCOLN 
IWARD Ey =| 


Grease Fittings Kits 


Item 
No. of Pieces Includes No. 
Westward E | 
9 14-27 PTF 45°, 1-27 PTF 90°, (15) 14-27 PTF Straight, ie 
60 8 SAE-LT Straight (1) Professional Hand Coupler, (1) Air Operated Equipment 2CAN7 
Coupler, 0 Right Angled Coupler, (1) Needle Nose Dispenser 
60 D M8-Tmm 90°, (12) M6-1mm Straight, (12) M8-1mm Straight, (20) M10-1mm Straight (1) 2САМ8 
rofessional Hand Coupler, (1) Air Operated Coupler, (1) Right Angled Coupler, COST Needle Nose Dispenser 
65 Y8'-27 PTF, 174-28 SAE-LT, M6-1mm Straight, M8-1mm Straight, Easy Out Tools, Small, 13Х065 


Large, Grease Fitting Caps, Professional 4 Jaw T Grease Fitting Thread Tester 

100 15) %-27 Straight, (10) 72:27 45°, (10) 7-27 90°, (15) 74-28 Straight, (10) 74-28 45° m 77-28 90° Ард 
10) Grease Fitting Caps Red, (10) Grease Fitting Caps Yellow, (10) Grease Fitting Caps Black Plastic Case 

ДЫ M6-1mm Straight, (10) M6-1mm 90°, (15) M8-1mm Straight, (5) M8-1mm 


100 0°, (5 ) M10-1mm Straight, (10) M10- 1mm 90°, (10) Grease Fitting Caps Red, ЗАРҒ5 
Lincol (10) Grease Fitting Caps Yellow, (10) Grease Fitting Caps Black,Plastic Case 
incoln 
100 (20) Ve" NPT Straight, (40) 4-28" Straight Short Thread, (10) 74-28" 45°Short 6Y864 
шашы Thread, (10) Ув" NPT 65°,(10) Ув" NPT 90°,(10) %4'-28" 90°Short Thread 
ingfisher 
36) "27 Straight, (12) 7-27 30°, (12) 9-27 45°, (12) 7-27 65°, (12) 7-27 90°, (24) //-28 
traight, (12) //-28 45°, (E AED 90*, (10) Green Grease Fitting Cap with Retaining Ring, (10) 
194 Yellow Grease Fitting Cap with Retaining Ring, (10) Red Grease Fitting Cap with Retaining Ring, 4В7К9 


10) White Grease Fitting Cap with Retaining Ring, (10) Black Grease Fitting Cap with Retaining 
ing, (10) Blue Grease Fitting Cap with Retaining Ring, (2) 4, v6 Fitting Tools, Metal Case 


Grease Fittings 


= Find more Grease Fitting sizes and styles on Grainger.com® 


Meet appropriate SAE and DIN requirements. 


Fitting Overall Grease Item Pkg. Fitting Overall Grease Item Pkg. 
Thread Size Length Fitting Material Fitting Style Brand No. Qty. Thread Size Length Fitting Material Fitting Style Brand No. Qty. 
Straight Head Angle 14-19 16 in Steel Standard Kingfisher 3ANZ3 10 
M10-1.00mm 2811 Stainless Steel — Standard М/еѕімага 52NZ95 10 14-28 3y& in Stainless Steel — Standard Westward 52NZ73 10 
pulls Hin Steel Standard Westward 52NZ38 10. 3964 in Stee Standard Westward 52NZ23 10 
M10-1.50mm 16 mm Steel Standard Kingfisher 1XGK5 10 90*Head Angle 

14% А nofi M10-1.50mm 21 mm Steel Standard Kingfisher 1XGK7 10 
M6-1.00mm 11! . Steg Thread Forming Kingfisher 3APAB 10 7/5 n Stainless Steel | Standard Westward 52PA05 10 52PA04 

Y&in Stainless Steel _ Standard —— Westward 52NZ82 10 T ^9 in Stee Thread Forming Kingfisher 3APA7 10 

Fin Stee! Standard Westward 52NZ27 10 A27 27» in Stee Standard Westward 52NZ59 10 

Yin Steel Drive (Push-In) Kingfisher 2PA93 10 3/5» in Steel. Standard Westward 52PA18 10 

Ae" 3%4 in Stainless Steel Drive (Push-In) Westward 52NZ78 10 1-28 34 in Stee Standard Kingfisher 3ANZ8 10 

%o in Stee Drive (Push-In) Westward 52М726 10 J4'-18 16 in Stee Standard _ Kingfisher 2PA87 10 

4%a in Steel Button Head — Kingfisher SPU34 10 14-08 4%a in Stainless Steel _ Standard /езімагі 52РА04 10 

4-27 Zain Stainless Steel Standard __ Westward 52NZ85 10 _ à 49/54 in Stee Standard —— Westward 52NZ48 10 
2750 in Stee Standard —— Westward 52NZ29 10 ^  45*Head Angle р n MASS, E 52PA07 

ha іп Stee Standard Westward 52NZ99 10 w-27 ein Stainless Steel — Standard М/евімагі 52РА07 10 

4-28 3964 in Stee Standard — Kingfisher ЗАМ72 10 Ш 554 іп Stee Standard М/езімагі 52NZ57 10 

3%4 in Stainless Steel Standard Kingfisher 3APA1 5 1-28 8164 in Steel Standard Kingfisher 3ANZ4 10 

Sé in__ Stainless Steel Standard —— Kingfisher 2PA89 10 J4'-18 1 іп Stee Standard _ Kingfisher 2PA86 10 

14-18 5964 in Stee Button Head Kingfisher 5PU35 10 14-28 5y& in Stainless Steel Standard Westward 52PA03 10 

in Stee Standard — Westward 52NZ34 5 5 Yin Stee Standard Westward 52NZ49 10 


(WESTWARD 
Easy Out Grease Fitting Tool Kits 


5NUF2 
No. of Item 
Pieces Includes No. 
Grease Fitting and Installation Tool Kit 
101 127 PTF [(22) Straight, (5) 30°, (10) 45°, (10) 65°, (10) 90°], 14-28 SAE-LT [(22) Straight, 5NUF2 
10) 45°, (10) 90°], Easy Out Tool mall) Easy out Tool rane Plastic Case 
6 S C 
101 6-imm (3 + SRE S ) 45°, 0°], M8-1mm [(14) Straight, (5) 90°], M10-1mm [(20) 5NUF3 
traight, (5) 45°, (10) 90° ie it Too mall), Easy Out Tool (Large), Plastic Case 
Si S 0 C 


Easy Out Tool 
— Hardened Tap for Retapping 14-28 Holes, Screw Extractor for Removing Worn and Broken Grease Fittings 15Ғ208 


Oilers Westward 

Spout spout А ltem = Tin-plated steel bodies 
yle in. ap. 0. А i 

Pistol Grip Handle with Flat Base except 2LAJ2 is plastic 
Rigid 4in 607  2LAH2 
Flexible — 7in —1pt 2LAK4 

Pistol Grip Handle 

4in 6 о2 2LAH7 


Reusable Sprayer 


Refillable sprayer uses 
compressed air to deliver a 


Rigid . à 
Ы біп i pt LAKS uniform, controlled mist spray = 
Flexible вт 6702 2LAK2 of bulk lubricants, penetrants, 


degreasers, solvents, and ч Е 
cleaners. 80 to 150 psi орегаї- WisrwARE 
ing pressure. Top-fill carbon 
Steel canister with blue enamel 
coating. Not for use with paint. 
Cap. Dia. H Item 


(oz.) (іп) (іп.) Мо. 
32 4in 775in 31ЕВ19 


Thumb Operated Lever Handle 

Rigid біп 1 pt 2LAH3 
8in 1at 2LAHS 

5in 6 о2 1EKE7 
біп 1007 2LAJ6 
Tin 1307 2LAJ8 

Flexible 7in ірі 2LAJ1 
9in 1602 21EM25 

8in 2302 21ҮЛН9 

9in 1at 2LAH6 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Transfer Pumps 


к ARO mmo «ТШТ» 
Heavy-Duty High Flow (Oil, ATF) Pumps 


ARO Thunder Pumps—Stall-free, ice-free air motor Pump Packages—47T12 and 5TCU6 include pump, 
design. 85dB. Include 2" bung adapter. 4" FNPT air control handle, meter (pts.), drum cover, and 6-ft. hose. 
inlet. 47212 also has a band dolly. 


Westward Pumps—Oil pumps come complete with 45CT51's 3:1 pump transfers oils up to SAE 130 up to 
bung nut. 3APF2 features all-metal, industrial-quality 30m; with 3.5m hose. 45CT52's 5:1 pump dispenses 
construction. With spigot and piping connectors. 3APE7 oils up to SAE 240 up to 50m; with hose reel. Both 


composite construction allows the pump to operate include steel trolley, air-operated oil pump, digital oil 
without using a lubricator unit in the air supply. control gun, and miniature filter-regulator/lubricator 
combo with gauge. 
Working Outlet 
Air Motor Container Flow Max. Air Pressure Fluid Inlet Fluid Outlet Item 
6 Rump Ratio Size (in.) Size Мах. (gpm) Inlet PSI Max. (psi) Thread (in.) Thread (іп.) Brand No. 
umps 

dde $— T — —À5 180— — 450 APT 1s NPT — — iro АКТ 

55 gal. 5 5 A Л ro 4KK57 

(Drum Not Included) ái 23 Stub 3.7 gpm — 115psi — 345psi — 1FNPT 4 FNPT Westward — ЗАРЕ? 
: 2% — 75 115 345 — 34MNPT  Westwari 5TCT8 

2% 55 gal. 7.5 115 345 = YeMNPT  Westwar 5TCUO 

2% 275 gal. 7.5 115 345 — % ММРТ  Westwar 5TCU1 

3 Stub 6 150 750 17% FNPT 15 FNPT Aro 4КК59 

3 16 gal. 6 150 750 1% FNPT % FNPT Aro 4KK60 

3 55 gal. 6 150 750 1% FNPT % FNPT Aro AKK61 

54 3 275 gal. 6 150 750 1% FNPT % FNPT Aro AKK62 

— Stub 2 арт 145 psi 725 psi TFNPT Ў іп ЕМЕТ Westwar 3APE7 

2% 2.8 gal. 6 115 58 — 34 MNPT Westwar 5TCU2 

2% 55 gal. 6.6 115 580 = Ф ММРТ Westward 5TCU4 

2% 275 gal. 6.6 115 580 = ў МАРТ Westwar 5ТС05 

Ритр Раскадеѕ 

16 gal. 6 150 450 — — Aro 42112 

31 2 іп 16 gal 7.5 gpm 115 psi 345 psi — % MNPT Legacy 5TCU6 

2 іп 55 gal 3.7 gpm 145 psi 435 psi — VA Westward ^ 45CT51 

51 2%in 56 gal 4.7 gpm 145 psi 725 psi — % Westwar 45CT52 

/ Em 
LübriMati 
’ Fluid Transfer Pumps 
N \ Lever-Action—5NUD4 is for dispensing oils and antifreeze from 15- to 55-gal. 
У drums. 
14U105 . : А ; : Я 
5NUD5 is for dispensing heavy oils from 5-gal. pails. Handle has 3 settings for 
LINCOLN use with oils of different viscosities. 
ae 5NUD6 


2 Rotary—Westward pumps come complete with 2" cast-iron bung nut and 3-pc. 
Fluid threaded suction tube for use on 15- to 55-gal. drums. 5М/06 works in both 


Transfer directions, to empty and refill drums. 
41AA65 transfers light- to medium-viscosity noncorrosive petroleum-based fluids 
Pumps : from 55-gal. containers. 1 gal. per 18 revolutions. Spout O.D. 176". 
Transfer oil, diesel, kerosene, coolants, ы [ш " йй Вк ltem 
petroleum-based fluids, hydraulic oils, and | Lever Actos Barra Fam 95 ype p ran 0. 
automatic transmission fluid. Fit 16- and 55-gal. 1 Ww and s inm Bung, tel onarga ЕТЕ 2 o7 per Westward 5NUD4 
i mo" 1 i pout, and Telescopic Suction Tube ction roke 
containers with 2" bung opening. 14U106 is FM Adjustable and Telescoping Pipe ОП 10 0z/Stroke Legacy 47137 
Certified for gasoline transfer. m Roten ext Pan] =e D 
ump wi rum Cover, and 4- ; p to 4 oz 
Max. Мі. Item PVC Hose with Steel Discharge Spout Е per Stroke Westward: ЫЫ 
— Includes Output Model Мо. Rotary Transfer Pump 
АЕ 4gpm 1335  6WB29 Cast Iron Pump and Handle with Steel Discharge Spout Oil ET Westward 5NUD6 
Rotary Pump Aluminum Die Cast Pump and Handle with Security Oiland 7 oz. Per 
8 ft Hose, Aluminum 10 орт 1385-Н 140105 Locking Latch and Steel Discharge Spout Fuel Rotation Westward SNUD7 
Nozzle and Hanger 9p 41AA65 Aluminum Die Cast Pump and Handle Oiland 1PintPer 
8 Ft Hose, Flame Arrestor with Security Locking Latch and Steel Fuel Rotation Westward SNUD8 
And Vacuumbreaker, Non- 100рт 1387 140106 Pischarge with 8-ft. Discharge Hose К 
sparking Dispensenozzle ast Iron 2 Vane Pump, 42" Steel ingle un imahi 
And Hose Holder Suction Pipe, 70z. Per Stroke Direction Lubrimatic 41AA65 
, LINCOLN 
I WESTWARD WESTWARD ШЕШШ 
— Downstroke Suction and 
) Flow Pump Transfer Guns 


Evacuates and dispenses fluids. 
3APG? is a dual-direction transfer gun 
that draws in and pumps out liquid in a 
single stroke. 


| For use with 5-gal. containers 


4 | \ with plastic pull out (Rieke® 
spout) or 2” external threads. 
^ 


Choice of 7 adapters for use 


— e j j Hose Item 
> with most metal and plastic Length Сар. Brand No. 
containers. Transfer Gun 
& 4ft 1202 Westward ЗАРб2 
Hose Item Suction Gun 
A LE ere EM RR МОЗ 
" p to 1. in [74 = 
e © S 48 oz /stroke 21ЕМ38 


12 in 18 oz Lincoln 6WB11 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Transfer Pumps & Meters 


Scan. Order. Done. f 
Details on page А1. 


Reels consist of heavy-gauge steel with 
30RZ31 corrosion-resistant components. Mount 
in a variety of positions. 4zT52 
(WESTWARD Grease Hose Reel Kit—Comes 
complete with booster gun, 3-ft. lead-in 
H H hose with swivel, and 50-ft. grease 
In-Line Grease/Oil Meters | |52 : 
Measure the flow rate in grease/oil filling systems. е ; 1 
Pid ы id Oil Hose Reel Kit—Includes electronic 
perating s В " К 
Pressure Dial/Digit — Dial Item metered oil control gun with 14 flexible 
. ltem (psi) Totals Graduation Мо. extension, 3-ft. lead-in hose with swivel, 
Digital Grease g 000 psi 9999 Ibs. — —  30RZ31 | апа 50-ft oil hose. 
Digital Oil ; 99999.9 n Max. Pressure Mfr. Item 
Mei ere ce err алан ver Бег —— М 
echanical 1 rease Hose Reel Kit ,000 psi 
Oil Meter 1000psi 999999qt 01004 15F216 Oil Hose Reel Kit 2:000 psi L8525K 47152 


—— _ 
= | 33RL88 


i LINCOLN 
Fluid Control Meters LINCOLN уу; АТАНЫ 
Use to dispense measured volume of oil and other fluids. 


6Y879 features preset countdown indicator up to 60 qt. 


Operating Mfr. Item 
Item Pressure (psi) — Dial/Digit Totals — Dial Graduation Model No. 
Lincoln 
Analog Oil Meter 1,000 psi 16 qt Ya qt 877 6Y878 
Oil Control Valve 1,000 psi — — 758F 6WB35 
Oil Control Valve 1,000 psi — 776 6WB34 
Analog Oil Meter 1,000 psi 60 qt 144 3867 6Ү879 
Electronic Lube Meter 1,500 psi 10 gpm pint/qt/L/gal 980 6WB36 
Digital Oil Meter 1,500 psi L or gal L/gal 967 6Y912 
Westward 
Oil Control Gun = = = 5TCV8 
Digital Oil Control Gun 1,000 psi 999,999.9 Units 0.001 Units 33RL88 33RL88 


High Flow шош «77р 
Transfer Pumps 
LINCOLN 


Single-Acting Oil Pumps—Self-priming. 1XGN6 is designed for place- 
ment in 25- to 275-gal. bulk tanks with supplied bung bushing. 


Bare Stub Oil Pumps—1XGP1 self-priming pump develops a suction 
head up to 25 ft. of oil after priming. 


LEGACY 


Stub Design—Pumps are nonicing and have muffled exhaust. Each 
includes 2" bung adapter. Optional Telescopic Suction Tube 42743 is avail- 
able to fit bulk tank containers. (Not for use with waste oil.) 


Note: Choose the pump ratio Minki max, " nu Г Pima 

i (ЕМЕ іп. Air Air ir nle utlet Pump for 
Tor your particular application: Pump Consumption Inlet Inlet Мах. Inlet Thread Thread Multiple Mfr. Нет 
1:1 High Volume for transfer Ratio © 100 рѕі Pressure psi Output (іп) (їп) (іп) Outlets Model No. 
through short runs with small ^ Lincoln 


pressure drops. 3:1 Medium Single-Acting 


Volume for use in portable 14 5 сіт 40 150 3.1 орт 74-18 2" Випд У Yes 4475 1XGP4 

and stationary oil distribution 3.52 7 сіт 40 120 6.0gpm /-18 2'Bung % Yes 4491 1XGN6 

systems composed of Bare Stuh 

pipelines BAUR dm reels 31 10 cfm 40 200 6.0gpm И 1'F/1.5'M_ % Yes 282396 1XGP1 
1 5:1 10 cfm 40 200 6.0gpm И ТҒ/15М У Yes 84933 1XGN9 

and fluid meters. 5:1 Heavy- Legacy 


Duty High Volume for use in oil “Stub Design 


ALEMITE 


Multi-Pressure 
Bucket Pump 


Three-position adjustable lever adapts pump to 
lubricant type and operating conditions. 


Outlet 
Pressure 
Max. Outlet Item 
Cap. (psi) Size Output Includes. No. 
5 » 0.33 Button Head Fitting, 


5000 ШЕ oz. per Hose апа Coupler 48WC51 


gal. Stroke Assembly, Plug Button 


(WESTWARD 
Gear Oil Pump 


Includes pump, 5-gal. container, cover, 5-ft. hose, 
and discharge spout. 


Item 
Description No. 
Lever-Action Handle 5TCUS 


2DPN3 


ВЕРЫ — 


Air-Operated Oil Transfer 


Pump Systems 


» Min. psi Inlet: 40 

= Max. psi outlet: 200 

» Max. flow: 6 gpm 

Pump Container Mfr. Кет 


Ratio — Size Includes Model Мо. 
Air Coupler, Air Nipple, 


1 Bung Bushing, Lubricant 
3:1  55gal. Hose and Air Hose, 2424 2DPL2 


Volume Union Elbow 


ictrihi ti ; Air/Lubricant Hose and 

distribution systems with long 11 7от 40 — 140 Мот Я 1 % Мо 13510 47744 | зт 250275 Bung Bushing, Universal 284168 20Р14 

pipelines and/or hose reels 31 5 cfm 40 140 925gpm М % % Yes 13530 47145 gal. Suction Tube Kit 

and fluid meters. Pump to Optional Accessory Б Roll Around Base, 

multiple bays simultaneously. _ Telescopic Suction Tube 13503 47143 51 1664. Shut Off Valve 2535  2DPN3 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Parts Washers & Accessories 


4KTV7 | 4KTV6 4KTV9 | | 35MT16 


Fully flexible nozzle and fusible link automatically closes the lid in case of fire. Double driving pump for higher 
cleaning efficiency. 4KTV8 has 4 swivel casters for easy movement. 2 casters have brake function. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


E 

Based Parts 
Washers and 
Accessories 


= Powder-coated steel construction 
= 120V/60Hz 


Tank oe Dim. (in.) Overall Work Item 
Cap. w Depth | H(in.) Pump Size Light Filtration Includes Type Brand No. 
Water Bassa Paris Washer Е 
O gal |30іп 20% іп 7.88in| 37 іп 316 gph No No arge Drying Shelf and Removable Drain Tank, Oi Gauge Steel Moble Worl estward 4KTV7 
20gal |30in 2 i 264 gph No No Large Components Shelf and Small Parts Tra 20 Gauge Steel Work Stand Westward | 4KTV6 
gal 64 gp No No omponents Shel Bench Top Westward 4KTV9 
740 gal 6 gp No Yes arge Components Shelf and Small Parts Tra 8 Gauge Steel Work Stand Westward 4KTV8 
es Duel Basin Parts Was er 
in біп іп іп o es ift over wit ate auge Steel tan 'estwar 
Item 
Description Type Brand No. 
“Parts Washer Accessories 
eaning Brush wit on Bristle and Tapered Wood Handle oun estwart 
orbent Pads, 16" x 20", Pkg. о ingle — 
ow-Thru Nylon Bristle Brush wit exible Hose in Hose Lengt estwart 
9^ AR 
\ | CRG 
45TV51 45TV52 
Water-Based Parts Washers 
SmartWasher? bioremediating parts washing systems 
are conveniently packaged with high-performing, 
heavy-duty SW4 OZZY JUICE® water-based cleaning/ 
degreasing solution and FL-4 OZZYMAT multilayer 
| filter to remove oil, grease, and other contaminants 
| from parts. The process is designed to help avoid the 
i need to replace cleaning solution, reducing downtime, 
and to eliminate hauling and disposal of hazardous 
waste fluid. 
Tank Basin Dim. (in.) Overall Work Item 
Cap. L Ww Depth | H(in.) Pump Size Light Filtration Includes Series No. 
Thermoplastic Moble Work Cart 
15 gal 27in 23 in 8 in 50in 300 gph No Yes (3) 5 gal SW4 OzzyJuice(R) Fluid, FL4 OzzyMat(R) Filter, SW23 Unit SW-423 45TV51 
15 gal 27 in 23 in 8 in 50in 300 gph Мо Yes (3) 5 gal SW7 OzzyJuice(R) Fluid, FL4 OzzyMat(R) Filter, SW23 Unit SW-723 45Т/54 
25 gal 33in 27 іп 8in 55in 300 gph No Yes 5) 5 gal SW4 OzzyJuice(R) Fluid, FL4 OzzyMat(R) Filter, SW37 Unit SW-437 45Т/52 
25 gal 33 in 27 in 8 in 55in 300 gph Мо Yes (5) 5 gal SW7 OzzyJuice(R) Fluid, FL4 OzzyMat(R) Filter, SW37 Unit SW-737 45Т/53 
Thermoplastic Work Stand 
25gal | 22 %in 30іп 8in 47in 300 gph Yes Yes (2) Brush Stations, Light Kit, Parts Basket SW-28XE SuperSink XE  45TV46 
25gal | 22 %in 30іп 8 in 42in 300 gph Мо Yes (5) 5 gal SW4 OzzyJuice(R) Fluid, FL4 OzzyMat(R) Filter, SW28 Unit SW-428 SuperSink 526794 
25gal | 22%in 30іп 8 in 42in 300 орһ Мо Yes (5) 5 gal SW7 OzzyJuice(R) Fluid, FL4 OzzyMat(R) Filter, SW28 Unit SW-728 SuperSink 526296 
25gal | 22%in 30іп 8 in 42in 300 gph Yes Yes (5) 5 galSW4 OzzyJuice(R) Fluid, FL4 OzzyMat(R) Filter, SW28XE Unit SW-428XE SuperSink 52НА01 
Mfr. Item 
Description Model No. 
“Accessories 
SmartWasher? FL-3 OZZYMAT™ Single Layer Fluid Activation Mat 14149 5YK88 
SmartWasher? FL-4 Ozzymat" Multi-Layer Fluid Activation Mat 14124 1CXK2 
Solvent-Based Parts Washers (тей) 
a All steel construction bags remove oils 
» Spring-loaded lids and greases from 
with 165? fire link solvent. Only the Mfr. Item 
i i i Я Item Type Model No. 
= Directional spouts with filter elements are -parts Washer Accessories 
On/Off control disposed of. Fire Dyna Trap Filter Bag = 903400 43NR87 
Washers circulate solvents to remove links close lids Filter Bag = ЕГІЗІ? 48/13 
Н Н i i Filte rtridges 5110 10 Mi 904902 453026 
grease and oil from automotive automatically in the For aries 315050 Micron — 905507 — 4SNRB 
parts. Filters trap contaminants to event of a fire. Flex Hose = PWP0095 542705 
j - i Parts Washer Filter == 900402 547881 
extend solvent life. Dyna-Trap filter Parts Washer Filter Bag = 903401 54ZR85 
Tank Basin Dim. (in.) Overall Work Item 
453D06 Cap. L w Depth H (in.) Pump Size Light Filtration Includes Type No. 
Solvent Parts Washer 
(2) Dyna Trap Filter Bags, (4) 
Қ " г : 5 gallon pails of Dyna 143, 30 gal Drum 
30gal | 32in  22in  10in 40 in 168 gph No Yes Dyna Clean Parts Washer Pedestal 453D06 
System, Oriflo Brush 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Parts Washers & Accessories 


Га N 
H Г \ 
e Graymills 
4KTX1 32746 32901 38ZK81 
Solvent-Based Parts T 
Washers and Chemicals 
. Tank Basin Dim. (in.) Overall Pump Work Mfr. Item 
= Powder-coated steel construction Сар. -— W X Depth | H(in. Size Light Filtration Includes Type Model Мо. 
= 115V/60 Hz olvent Parts Washer 
Clean-0-Matic™ 
Manual washers feature fusible safety link that "m an Am amnion e N " Agitation Manifold Flush 16 Gauge Steel cop дкту 
closes the lid in event of fire. Deluxe Drum- g a SE а” 0% ‘Shelf, Spray Nozzle. Work Stand 
Mount and Clean-O-Matic washers comply 117gal| 38in 28in 17in | 38in 240 No ү Mrs Removable ШЕП 19.Gauge Steel одод дктур 
with most freeboard compliance regulations. gph Shelf, Spray Nozzle Work Stand 
All units are ETL Certified for U.S. and Canada. _Handi-Kleen™ —— TEE Gauge 
Clean-0-Matic—Provide 3-way cleaning 15 oal |29 £ nt В um " 39 : 400 gph No Yas жапа! Parts Basket . Stel Work Stan PL36-A 32746 
action delivered by directed steam, flush 42gal 36in 22: 10іп | 39in 400gph No Yes Small Parts Basket Steel Work Stand PL422-A 37814 
hose, or in-tank agitation. 4KTX1 also includes -Solvent Drum Mount TD 
casters. 4KTX2 is sized for engine blocks, 16gal | 32in 18іп 875іп |37 іп 170gph Yes Yes  Worklightand Retractable Pump 046-17 DMD232 37901 
transmissions, and compressors. 30gal | 36in 2010 875іп 39 іп 170gph Yes Yes Worklight and Retractable Pump 20080707 — pMpose 37086 
ae rs i Aqueous Parts Washer 
б э EN Ne "i к RE, Flush Hose, R bl Th І 
or easy cieanout. work shelf Supports 30 i Yi i ; ush Hose, Removable ermoplastic Ж 
А : gal | 35in 21%in Qin 38in 300gph No Yes PH922-A 387К81 
parts above fluid level and is removable for Work Shelf, Work Brush. Moble Work Cart е iiem 
access to soak tank. Features flush hose and — Jr _ For Use With Міг. Model Number Model No. 
Я arts Washer Accessories 
filter basket. Cleaning Parts Brush = 38-6 45NW40 
Solvent Drum Mount—Can be placed at jobsite for on-the-spot cleaning. pao ri Brush = GA ASNWAT 
Proprietary retractable pump reduces lifting height to minimize back strain. Gasket m ое: a 744-06266 21ХЈ08 
Aqueous—Heated washer converts soak-to-sink and back again for ш Left Right) PR 1 10S, TEMPEST 208 m аа 
configurations tailored to your needs. Corrosion-resistant construction with Pump ы BIO436R-A, DH226A, PH822-A, ТІ17-А — 390-09663 21Х031 


thermostatically controlled heat up to 110°F and GFCI protection. 


м 
BIO-CIRCLE" 


Environmental 
Solutions 


Parts Washer Chemicals 


Bio-Circle?—Bio-remediating parts cleaners and degreasers 
safely remove grease, oil, and grime from all steels and most 
aluminum alloys. Cleaners are nontoxic, VOC-free, and safe on 
skin. 


B'laster?—Removes oil, grease, and grime from metals, most 
plastics, and painted surfaces without leaving any residue. 


CRC9—Aqueous, industrial-strength degreasing solutions are 
PH-neutral, VOC-free, noncorrosive, and biodegradable. For parts 
Cleaning in preventative maintenance and repair facilities, indus- 
trial manufacturing plants, automotive repair shops, and metal 
fabrication facilities. 


Pump and Motor 390-06940-08 21ХН88 


DMD232, DMD236 


„>, 
„= 


@ Graymills ы. Са 
Graymills—Solvents аге for cleaning іп Graymills parts a ы 
washers. Biodegradable aqueous cleaners remove organic and Vm. | 


2 


inorganic soils including grease, oil, epoxy, paint, plating salt, 
and rust. Bioremediating aqueous cleaners are pH-neutral to 
help the microbial process in Graymills parts washers. 


16W543 45TV50 


4TKJ7 


Oil Eater?—Powerful formulas dissolve grease and grime from 
almost any surface; feature anticorrosion chemistry. 


ZEP—Solvents are safe to use on all metals. They leave a light 
oil film to protect against rust and corrosion. Solvents with 
citrus are for extra cleaning power. Recirculating spray wash 
detergent is for hot vat or recirculating spray wash cabinets. 


ri 


2W352 4МНН6 449V39 


Flash Mfr. Item 
Description For Use With Type Size Point (°F) Color Model No. 
Bio-Circle 
BIO-CIRCLE L" Parts Washer Cleaning Solution BIO-CIRCLE(R) parts cleaning Water Based 5.2 gal None Cloudy 55A007 4TKJ7 
8І0-ІЕСТЕ | Parts Washer Cleaning Solution BIO-CIRCLE(R) parts cleaning Water Based 55 gal None Cloudy 55A008 4TKJ8 
Washan Can Scie BIO-CIRCLE(R) parts cleaning Water Based  5.2gal Мопе Cloudy 55A107 388831 
CB 100" Cleaner Degreaser 53G167K, 53G167MK, 55D020K, 55D020MK, Mfr. No. 55D010 Aqueous 5.3 gal 248° Clear 530167 . 34NK13 
sete Cleaner Degreaser 53G167K, 53G167MK, 55D020K, 55D020MK, Mfr. No. 55D010 Aqueous 55 gal 248° Clear 536168 34МК14 
aster 
ene’ Washer Solvent Solvent Parts Washers Solvent 1 gal 145° Clear 128-PWS 161/543 
OzzyBooster® Microbial Enhancer Less Than 
Pa Washer Cleaning Solution SmartWasher Parts Washer = 8.5 oz 200° Blue 14131 19MY23 
OzzyJuice? SW-3 Parts Washer Cleaning Solution Truck Grade Degreasing Water Based 5 gal None Clear 14720 45Т/48 
OzzyJuice? SW-4 Parts Washer Cleaning Solution Heavy Duty Degreasing Water Based 5 gal None Orange 14148 5YK87 
OzzyJuice? SW-7 Parts Washer Cleaning Solution Parts/Brake Cleaning Water Based 5 gal None Clear 14721 45TV49 
OzzyJuice? SW-8 Parts Washer Cleaning Solution Aircraft & Weapons Degreasing Water Based 5 gal None Clear 14722 45TV50 
OzzyJuice? SW-8 Parts Washer Cleaning Solution Aircraft & Weapons Degreasing Water Based 55 gal None Clear 14724 526275 
UST SW-X1 Parts Washer Cleaning Solution SmartWasher Parts Washer Water Based 5 gal 200* Clear 1751304 547Х18 
raymills 
Aquatene 330 Biodegradable Aqueous Cleaners Water-Based Parts Washing Water Based 5 ga None Green GM330-05 5М/274 
Regular Agitene" 141 Parts Washer Solvent Metal, Plastics and Painted Surfaces Solvent 5 gal 141° Blue M2062-141 12Ү139 
Super Agitene" Parts Washer Solvent Metal, Plastics and Painted Surfaces Solvent 5 gal 105° Green M5005 2W352 
Super Agitene" 141 Parts Washer Solvent Metal, Plastics and Painted Surfaces Solvent 5 gal 141* Green M5005-141 2RE49 
PET Bioremediating Water-Based Parts Washing Water Based 5 да None Brown GM550GR  4WTO03 
Дию Canes Bioremediating Water-Based Parts Washing Water Based 5 gal None Clear GM880-5 12Ү141 
il Eater 
Parts Washer Cleaning Solution Cleaner & Degreaser Water-Based 1 да None Yellowish А001035437 4МННб 
Parts Washer Cleaning Solution Cleaner & Degreaser Water-Based 5 gal None Yellowish АОП5035438 4NHH7 
Parts Washer Cleaning Solution Cleaner & Degreaser Water-Based 30 gal None Yellowish А003035444 4NHH8 
Parts Washer Cleaning Solution Cleaner & Degreaser Water-Based 55 gal None Yellowish А005535389  4NHH9 
Parts Washer Cleaning Solution with Orange Cleaner & Degreaser Water-Based 5 ga None Orange А005011904 4NHJ1 
Parts Washer Cleaning Solution with Orange Cleaner & Degreaser Water-Based 55 gal None Orange А005511906 4NHJ2 
Ze 
Parts Washer Solvent Solvent Parts Washers Solvent 55 gal 143* Clear 1041638 407Е7 
Parts Washer Solvent with Citrus Solvent Parts Washers Solvent 5 ga 142° Clear 1041597 4UZE8 
Recirculating Spray Wash Detergent Spray Wash Systems Powder 40 Ib None White 1041743 4UZFi 
Citrus Parts Washer Cleaning Solvent Solvent Parts Washers Petroleum/D-Limonene 55 gal 142* Clear Colorless 1041639 4UZE9 
Dyna 143 Parts Washer Solvent Solvent Parts Washers Solvent 5 ga 143* Clear 036635 43МТ10 
Dyna 143 Parts Washer Solvent Solvent Parts Washers Solvent 20 gal 143? Clear 36650 449V39 
Zone Defense Parts Washer Cleaning Solution Solvent Parts Washers Solvent 5 ga 142° Clear Yellowish ./32830 453044 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Hydraulic Service Jacks 


(HEIN-WERNER) 
AUTOMOTIVE 


Hydraulic 
Service Jacks 


Feature dual-leveling mechanism and rein- 
forced flanged side frames. Air/Hydraulic 
models with T-handle house the air 
connection and release valve for operation. 


4CWJ7 


Lifting типо Height Lifting Chassis Handle Item 
Capacity Min. Max. Range Length Length No. 

Hydraulic Service Jack 

2 ton 4 іп 20іп 15 ^ in 28 2 in 48 in 4CWJ6 

3ton 5 Ys in 23 Yin 18 Yin 31 Yin 50 in 4CWJ7 

4 ton 5 іп 26 V in 21 in 48 in 51% in 4CWJ8 

10 ton 6 34 in 25 Yin 18 54 in 53 ^ in 56in 4CWK1 
Air/Hydraulic Service Jack 

4ton 5 V» in 26 V^ in 21 in 48 in 51354 in 4CWK4 

10 ton 6 V^ in 25 Yin 19 in 54 in 53 in 4CWK2 


Service Jacks CEZA 


» Side frame handles allow easy carrying 
a Extra-wide wheels add 
stability under stress 
= U-joint assembly for precise load 
control on 48NU10 and 48NU12 
= Dual-piston speedy lift on 48NU11 
48NU10 is all aluminum for strength and 
stability. 48NU11 and 48NU12 aluminum/ 
steel design combines lighter weight and 


SM strength for long life. 
Lifting Lifting Height Lifting Chassis Handle Item 
Capacity Min. Max. Range Length Length No. 
Hydraulic Service Jack 
3ton 4in 18 Yin 14 Yin 26 in 47 Vo in 48NU10 
3 ^ ton 4in 21 іп 20 in 27 Yin 52 in 54HH22 
Hybrid Service Jack 
1 Yton 3 in 14 іп 10 Yin 19 іп 47 Vo in 48NU11 
3ton 4in 19 іп 15 іп 19 in 47 Vo in 48NU12 


Hydraulic ОТО. 
Service Jacks 


56MD08 is all aluminum with 2-pc. 
side-mounted handle for easy handling. 
56MD11 to 56MD14 have easy-to-use foot 
pedal helps with 

lifting. Handle lock and release control are 
located in handle. 


56MD09 


Lifting Lifting Height Lifting Chassis Handle Item 
Capacity Min. Max. Range Length Length No. 
Hydraulic Service Jack З 
2 ton З Ain 18 55 іп 1334 in 25 ^ in 47 39. in 56MD08 
3 ton 5 % in 18 Yin 15 іп 24 Vo іп 39 ^ in 56MD09 
3 v^ ton 5 1% in 21 2%2 in 15 % in 28 Yin 50 in 56MD10 
5 ton біп 22 іп 1534 in 56 in 43 in 56MD11 
10 ton 6 19а in 22 іп 20 in 60 in 43 ^ in 56MD13 
Air/Hydraulic Service Jack 
5 ton 5 іп 22in 20in 55 % in 43 in 56MD12 
10 ton 6 % in 22 in 20 in 61 16a in 43 ^ in 56MD14 
11N155 


Air/Hydraulic 


Service Jack 
Lifting Lifting Height Lifting ^ Chassis Handle Mfr. Item 
Capacity | Min. Max. Range Length ^ Length Model No. 
Air/Hydraulic Service Jack 
6 ton 4% in 23 “in 18 ^ in 48 in 47 in —FSJ-120 11М155 
10 ton 7 in 27 in 20 in 53 “іп 47 in FSJ-200 11N148 
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32EY95 55ER91 


13X032 


Hydraulic Service Jacks 


Equipped with a built-in bypass device to prevent damage to jack from 
overpumping. 


WESTWARD 


Lifting Lifting Height Lifting Chassis Handle Item 
Capacity Min. Max. Range Length Length No. 
Quick Lifting Function Service Jack 
2 ton 4% in 20 in 15 % in 29 V^ in 49 Vs in 34NK71 
Hydraulic Service Jack 
2 ton 3» in 17% іп 1334 in 27 Vs in 47 Yin 25WF43 
2% ton 5 Yin 15 Ain 9% in 22in 19 % in 1MZK7 
2% ton 5 Yin 19 Жіп 4% іп 21% in 46 V in 32ЕҮ95 
3 % ton 4in 21% in 17 % in 30 “іп 49 ‘in 13X032 
5 ton 7in 27 in 20 in 55 % in 40 % in 1ZKX6 
5 ton 6 ^ in 22 in 15 34 іп 52 3^ in 46 in 5ML69 
10 ton 7 Үзіп 27 Vs in 20 in 55 іп 45 in 1ZKX5 
10 ton 6 іп 27 in 20 зіп 51 ^ in 45 іп 5ML70 
Air/Hydraulic Service Jack | i 
5 ton 7in 27 in 20 in 55 % in 47 Yin 5M456 
10 ton 7 Vs in 27 Vs in 20in 55in 45 in 1ZKX9 
Can Be Operated By Pedal Without Loading, Safety Valve Hydraulic Service Jack 
20 ton 7 іп 26 in 18 1^ in — 49 Yin 55ER91 
Truck Jack 
End Lift Stand 
11N135 4CWL6 


Axle Jack 
56MD15 


[rin Werner) 


b 


Air/Hydraulic Jacks 


AXLE JACKS 

5M459 has a capacity of 35 tons and 
a lift range up to 15%" on first ram 
piston. Second ram system has a 
capacity of 22 tons and a lift range up 
to 197^". 


END LIFTS 


4CWK6 and 4CWK5 feature a 3-way 
heavy-duty air valve for precise 
control. Lifting arms can be extended 
for greater versatility. Safety latch 


Lifting Height Handle 
Lifting Capacity | Min. Max. Length 
Air/Hydraulic Axle Jack 
20 ton QMin 17 ¥%in | 39 ^in 
20 ton 9in 19%in | 52 V^ in 
22 or 35 ton 8Vsin 19%in | 4076in 
22 ton 8 in 17 in 41 V» in 
22 ton 8 ^in 20%in | 47 Ain 
22 ton 935^ in 19 йіп | 41^ in 
25 ton 8Y%in 21 %in 53 in 
25 ton 8in 21in 53 in 
27 Vb ton 8Yin 21%in | 48%in 
30 ton 11 Yin 18 in 40 % in 
35 ton 9% in 22 in 58 in 
Air Operated End Lift 
2 Ye ton 11 in 35 % in = 
10 ton 12 Yin 46 in = 
10 ton 14 іп 50 in 22 in 
Air Jack Stand 
10 ton 17 іп 40 in 38 in 
10 ton 17 “іп 52%іп 29 іп 
10 ton 17 іп 40 in 38 in 
10 ton 18МИіп 51%in | 40in 
15 ton 1798in 52 йіп | 36% іп 


design has 5 auto safety lock positions 
to help prevent unintended lowering 
of load. 11N135 provides up to 30" 

of stroke. Pneumatic wheels ease 
maneuvering unit into position. Lifting 
saddles extend easily for a variety of 
lifting positions. 


TRUCK JACK STANDS 


Air jack and support stand all in 1 
unit. Adjustable ram allows a variety 
of starting heights. 11N164 includes 
10-ft. air hose and removable handle. 


Mfr. Item 

Brand Model No. 
Hein-Werner — Hw93731 4CWL1 
Hein-Werner — HW93733 4CWL2 
Westward 5M459 5M459 
Westward 13X030 13X030 
OTC UA22 56MD15 
Westward 3W929 3W929 
Hein-Werner Н//93735А 4CWL4 
Gray TSL-50 11N139 
OTC UA27 61NZ77 
Westward 13X031 13X031 
Gray TSL-70 366634 
Hein-Werner | HW93696A ACWK6 
Hein-Werner — HW93690 4CWK5 
Gray KL-20 11N135 
Hein-Werner Н//93737А АС\\ 6 
бгау TAJS-2000 11N136 
Hein-Werner Н//93737А АС\\ 6 
0ТС 1591В 38EG21 
Gray TAJS-3000 11N164 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Hydraulic Jacks & Jack Stands 


Scan. Order. Done. == 


Details on page A1. 


& 


55PV42 


35MT15 


407K07 


WESTWARD 
ЕМЕВРЛСЕ OIC. 


Hydraulic Bottle Jacks Ыр 
ydrauli 
Lifting Lifting Height — Extension Item 
Capacity | Min. Max. Screw Base Size Brand No. 
Air/Hydraulic 
12ton | 9%2in 18'^in| З/п 7%inx6%in Westward 17КХ7 
20ton | 9%in  1834in 4in 8V»x7 Yain Westward 17КХ8 
Hydraulic 
2 ton 6%in 13 %еіп | 24e in 4%sinx3in Enerpac —55PV38 
22%6in 40 іп = 4%csinx3in Enerpac —55PV39 
3ton 6¥%in 13%6in | 2 916іп 495 inxS3in Enerpac  55PV40 
5 ton 6in 17 ^in 3in 5inx3in Enerpac — 59PV41 
7 ton 5 йіп 8Vin — 2%inx6 Yin Enerpac  4YDW3 
8 ton 8%in 17%in | 2%in 4%inx4%in Westward 37061 
8%in 17%in| 3in 5 9&inx3 ^in Enerpac  55PV42 
S¥ein 8%in | 1%ein 51%іпх3 іп Enerpac SoPV44 
10ton | 8%in 1/7 ^in 3in 5'%2inx3 Yin Enerpac 55Р/43 
8% in 18 in 2¥%in 6%inx6%in Westward 35MT15 
12ton | 9%in 22%6in 13%віп 5496 inx6 Ивіп OTC 407K07 
15 ton 9%in 15'%6in| — 3%inx9%in Enerpac — 4YDW1 
9in 17%ein}| Sin  6'9&inx4'!$&in Enerpac —55PV45 
20ton | 9%ein 18 %6in 3in 6%inx4%in Enerpac 55Р/46 
30 ton 9%їп 18 “ein 3in 7¥%inx5'%2in Enerpac 55Р/47 
10in 16 іп — 3% inx914/25in Enerpac —23NR42 
35ton | 10 біп 16 іп — 4%inx10in Enerpac 4YDW2 
50 ton 10 Yin 16 %ein — 5inx1015/79in Enerpac 23МҺ43 
10Y%in 15%іп -= 8%2inx6%2in_ Enerpac 55Р/48 
100 ton | 11 %6in 17 %in = 7¥%einx12%in Enerpac 23МВ41 
2EXX2 43Y926 21A478 54YK47 
= "An 
GE Lg in 
— RENEWABLE 
LUBRICANTS 
Hydraulic Jack Oils 
High-quality fim si nai 
i ran ize o. 
fluids help keep Bar's Leaks 12.5 oz 2EXX2 
hydraulic systems “Ма01 32 oz 43Y926 
running smoothly Renewable Lubricants 1qt. 21M78 
inj Liquid Wrench 12 oz 54YK47 
and efficiently. Liquid Wrench 320z 54ҮК48 


942 GRAINGER. 


ШШЩ 


Jack Stand 


= Sold as a Pair 
= Pin Style 
Sturdy, welded steel 


К я Lifting Height (in.) Saddle Item 
construction for superior Cap. (tons) | Min. Мах.  BaseSize(in.) Size (in.) Мо. 
strength and safety. 2.5 13in 21%іп 11x11 4x39,  33W484 

3 1Зіп 21%іп 12х12 4% 3311485 
Heavy-gauge steel frame 3 i9in 31/4in | 19%x19% 44 33W486 
helps prevent distortion or 4.5 9 іп 16 in 11х11 2% x 4 330482 
twisting. 22 ton 13in 19%оіп 11х11 3x3%  33W483 


126749 


Q1AVP8 


56MD17 


36G633 


Find even MORE on Grainger.com® 


Jack Stands 


= Sold as a Pair 


Lifting | Height (in.) 
Cap. Base Saddle Item 
(tons)| Min. Мах. | Size (in.) Size(in.) Мо. 
Ratchet Style 
3ton |12 Yin 19іп 9x7% 4%х1  ACWN3 
6ton |16%іп 25%in| 13x10% 5x1 4CWN4 
Pin Style 
7ton | 9%in 15%іп 7 V»x7 Y» 4%x2% ACWNS 
10ton| 20in 31% іп) 16x16 3 x5% 120750 
10ton| 30in  52in 19x19 3x55, 120749 
25 їоп 12 йіп 20іп 10x10 2⁄4 x3% 126751 
Jack Stands WESTWARD 
= Sold as a Pair 
Lifting Height (in.) Item 
Cap. (tons) Min. Max. | Base Size (іп) Мо. 
Ratchet Style 
6 (Per Pair) | 1534in 24%in 9%х11%в 13X035 
12 (Рег Pair) | 19%in ЗО уіп | 12%x14% 13X036 
Pin Style 
10 (Per Pair) | 27%in 47%in | 16%x16% 4GU80 
22 (Per Pair) | 12 %in 19 %в іп 9%x9% ТАМР8 


Jack Stands ОТО. 


= Recommend use in pairs 


Liftin Height (in.) 
Cap. Base Mfr. Item 
(tons) | Min. Max. Size (in.) Model No. 
Pin Style 
2tons | 9 ^in 15 “Asin — SA02 56MD16 
121015: 19in 29 ^in 16 1778B 1EAY6 
12 tons | 33 34 іп 4474 іп 16 1779В 1EAY7 
22 tons |13 віп 19 іп -- 5022 56MD19 
Ratchet Style 
3tons | 12in 17'ein — S03 56MD17 
6tons | 15 ^in 23 1316 іп — S06 56MD18 
OTC Lifetime Marathon Warranty® 
Jack Stands 
= Sold as a Pair 
Lifting | Height (in.) 
Cap. Base Saddle Item 
(tons) | Min. Мах. |Size(in.) Size (in.) No. 
Pin Style 
Тіоп |9 ^in 16in |7%x7% 45X25 11N147 
7ton | 12in 20in 9 4%4x2% 360633 
10ton| 20іп 32in | 14x14 45x83 11N150 
10%оп 30in 52in 24 6% x3 36G640 
25ton| 12іп 20in | 10x10 3.38 X 2 11N151 
25ton| 20in 32in | 13x13 45Х3 11М152 
35 їоп | 21in 33 Жіп 13 5% x 3b 360642 
35 ton 13 “іп 21 in 10 34x3 360641 
35 їоп | 20іп 32 іп | 13х13 5X5 11N176 
35 ton 31 “іп 55in | 15x15 5X5 11N177 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Jacks & Lifts 


55JC16 


WisrwaRp' REESE" 
[. 
AA В 
aN Scissor and 
i Farm Jacks 
Scissor jack is perfect for emergency 
roadside assistance. Durable, multi- 


22 5ML71 1MZK6 L purpose farm jack has ratcheting 
design for controlled lift. 
11N145 Lifting | Lifting Height | Item 
Capacity Min. Max. Brand | No. 
5JJL6 ‘Scissor Jack 


14 ^in 14 in Westward 554016 - 


WESTWARD 


(HEIN WERNER] 
AUTOMOTIVE 
© 


“юл |4 іп dn 


Hydraulic Forklift Jacks WESTWARD’ 
5ML71 is designed for lifting one corner of a forklift for the purpose of service Hydraulic Toe Jacks 


and/or repair of forklift components. 4CWJ9, 11N145, and 11N154 lift pads 
manage most forklift configurations. 48XV70 handles most lift truck configura- 
tions with flat or edged surfaces. 


For very low clearance vehicles. 


Lifting тов Не | Base Handle Шет 
Capacity | Min. Мах. | Size (in.) Length Мо. 


Liftin Lifting Height | Liftin Base Handle Mfr. Item [7 | 
 Capatily | Мп. 3 Max. Range Length Length Brand Model No. ЕЛШІ | id 42 | ШЕШ п НИ 
4 ton il 29%in 29%in Westward  5ML71 5ML71 = = - ee 
4 ton 5 ia 27 in 11N145 

4 ton 12% 2% — 4CWJ9 

Aton |2%іп 28 іп 17 sn —- 

_7%Иїоп | 2%in Gin | 1394in 27іп 


mn 


Transmission 


Jacks WESTWARD 
Flexible Auxillary and 
saddles have Tripod Stands 
both side and . - 
tilting angle j Designed to help prevent the tipping/ 
adjustments rocking of a vehicle while the vehicle 
toaccommo- kitting] Lifting is engaged on an automotive lift. 
date different Cap, | Height (in.) | Base Mtr. Item | Lifting 
shapes and _ 010.) | Min. Max. | Size (in.) Brand Мой! — No. - Lifting | Height (in.) | Saddle Mfr. Item 
" Ib) 7 Yin 2 i= У іп А 1521A 48Х/55 | Cap. tons) | Min. Мах. Size(in. Brand _ Model No. — 
sizes of trans- | | 12КҮТ — 1ZKYi Auxiliary Stand 
missions and — — 676in 35 Vin) in 5 um. |BXV72 | ~ %ton |55in 80in| 5%x1% Westward 1VW33 1VW33 - 
н : Tripod Stand 
Шы Б По іп 44 3% in 28 Жіп x 47 Y^ in Hein-Werner НМ/93718 4CWK7 _ m B — |67in 76in| 5%4x1% Westward 1VW34 —1VW34 - 
2.20610) 8i i i i 
tilting heads уч Gray STHR Stand 111153 


(HEIN WERNER] 
AUTOMOTIVE 


an = 
= 
© 
> 


Transmission Lifts 


Hydraulic—Metered release valve Air/Hydraulic—Air allows mounting head to rise 
assures precise adjustment of saddle rapidly in the first stage, while hydraulic power 
height and smooth lowering of load. provides precision in the second stage. 
Lifting | | Lifting Height (in.) | | Tilt Cap. (°) | 
11N157 Cap | Mfr. Item 
(ib. ) | Мах. Rear Side | Base Size (in.) Brand Model No. 
LA ME HR PRENDAS SEHE UFU ENTE: 
70010 |57 йіп 76%іп 1409 14% [36 іпх: “Westward 1AVRA — 1AVRA 
4,000 | 39 in 78 %in | 70° 12% | 33%inx36in Westward — 5ML72 5МІ72 | 
| 35in 71% | 19  20* | 37%in OTC TJH10 — 787M98 - 


| Alin — бау 1TJ-1000 11М137 | 
133 іпх36 Жіп Westward 5М466 5М466 
141 Біпх41 У іп Hein-Werner HW93720 — 4CWK8 


48XV44 1,0001b|3734in 78 %in | 
|39 Жіп 77 Vain | 


со | 
ЕЕ) 
ooo 
o| o| e| 


74 іп _ 48 in | 0m — у — 48Х/44 
| ° 142/іпх39 in Westward _ __13Х041_ 

1 in Ir HTCJ-2000 11N157 

133 in x 48 in OTC 1595A  1EAW2 


Sign in to Grainger.com? to see , YOUR Pricing and MORE 943 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Engine Cranes and Stands 


52010 


WESTWARD’ 
Hydraulic Cranes 


Adjustable boom allows for multiple lift capacities. Lift capacity diminishes as 
boom lengths are extended. 32071 has adjustable front and rear legs. 37072 
features space-saver design for compact storage. 


Boom Cap. Boom Boom | Hook Height (in.) Item 
Position Cap. (Ibs.) Length (in.) Min. Max. No. 
Hydraulic Cranes Й 
P1 1500 39% | 9% 78% 
P2 1000 43% | 5% 80% 52010 
P3 500 47% | 2 83% 
P1 2000 47 12 85% 
P2 1500 53 | 64 87% 37672 
РЗ 1000. 59 | n 905 | 
P1 4000 483, | 18% 69% 
P2 3000 57% 14 75 37С71 
P3 2000 6634 9% 81 
P4 1000 76% | 5 86% 
Lifting 
Cap. (tons) Fit Crane Nos. 
вуйашйс Replacement Crane Jacks k 
4 to 52010 5M471 
8 ton 32071, 37672 5M472 
АїМапша! Hydraulic Replacement Crane Jacks 
8ton 32071, 32072 5M460 


Floor Crane 


= A versatile, mobile shop crane 

with air/hydraulic pump 
= Adjustable boom allows for 

multiple capacities in one crane 
» Adjustable leg width: 22", 36", 50" 
Hydraulic ram has metering release valve 
for lowering boom at a controlled rate. 
Legs easily adjust for clearance allowing 
user to move this floor crane where it's 
needed. Large 6"-dia. casters also make 
it easy to maneuver crane into position. 
Folds for compact storage. 


Boom Cap. Position (Ib.)) Воот Reach (in.) Max. Boom HTG (In.) Mfr. Item 
1 2 3 Extended Retracted | Extended — Retracted — Model No. 
2.000 Ib 1,900 Ib 1,650 Ib 48 125 in 22 SC220 Air 366636 


33 
4,400 10 3,800 Ib 3,300 Ib] 50% 35% 130 іп 119 240010 8,800 ib 3,0010 55% 350 | _180 in 19 500М0А 360637 Air 366637 


35YZ94 


4CWN1 


ос ғ 
Engine Stands " 
Dim. (in.) Item 


Long rubber grip handle allows easy ар BE w H No. 
engine rotation. Head swivels 360° Hein-Werner 


48XV56 


with an adjustable locking mechanism. 125010 36іп 35 п 31 4CWNT 
Adapter arms hold engine secure for 1.00010 21in 21in 40%in 48XV56 
head and shaft removal. 200010) 59in 16in 24іп 35Ү794 


944 GRAINGER. 


ETL! 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


54HH25 


тиш е 
СТС Ex 
9 


Max. Boom HTG (In.) Mfr. Item 


Mobile Floor Crane 


Boom Cap. Position (Ib.) | Boom Reach (in.) 


1 2 3 Extended Retracted Extended — Retracted Model No. 
orc 
2,200 lb 1,650!b | — 48 in 33 in | 117 in 107 in 1819 48Х/29 
4,400 Ib 3,300|b 3,3001b | 50% 35% | 122in 111 1820 48XV30 
6,000 Ib 5,0000 4,0000] 94% 63% |161 іп 139% 1813 48Х/28 
Hein-Werner 

--  5,0001Р 4000lb| — — — 6%, 18%, 30% HW93806 4CWN2 
4,400 Ib 3,800 1b 3,300 Ib 50%іп 3534in | 130in 18 іп HW93809 54HH25 


19XY56 


(HEIN WERNERA] 
Diesel Engine Stand OTC. 


Swivels 360° with an adjustable locking mechanism. 


Cap. Dim. (in.) Mfr. Item 
с (Ib.) L w H Brand Model No. 
Engine Stands 
6,000 Ib 56 in 48 in 35 іп OTC 1750 19XY56 
6,000 Ib. 52 in 46 in 453^in Неіп-Мегпег HW93776 40М18 
Engine Stand Adapter 
Cummins Engine Adapter Plate Hein-Werner HW93776-1 120753 
Detroit Diesel Engines Adapter Plate Hein-Werner HW93776-2 120754 
Mack Engines Adapter Plate Hein-Werner HW93776-3 126755 
International Engines Adapter Plate Hein-Werner HW93776-4 126756 
Catepillar Engines Adapter Plate Hein-Werner HW93776-5 120757 
Allison Engines Adapter Plate Hein-Werner HW93776-6 120758 
Light Truck Engine Adapter Plate Hein-Werner HW93776-7 40М/19 
Cummins Engine Adapter Plate OTC 205059 48XV51 
Detroit Diesel MBE 900 Engines Adapter Plate. OTC 1750-47022 60НТ09 
л 
ж > = 
IL ТА 
Т”; ii 41 
LB Pig p y Ww “ 4 
- А, { & 
4 4 1MZK8 
K 48XV27 i 
a 
4 Lifting Кет 
5, Item Capacity No. 
м Gray 
Engine Load 
Leveling Sling 6,00010 11М175 
Hein-Werner 
Chain Sling 2,00018 120736 
Chain Sling 40000 120737 
Engine Load 
Leveling Sling 3 ton 126735 
oTe 
L L li Sli Engine Load Leveler 1,5000 48XV32 
oad Leve Ing ing Lifting Brackets 201 41НС53 
Load Leveler 6,00010 — 48XV27 
Designed to be used between an Load Rotor Sling 3,9000 — 61NZ76 
overhead lifting hoist and an unevenly БИТ J 
weighted load. Adjustment is secured ^ Leveling Sling 1900 fp. 1М2К6 
with locking bolts. Engine Transverse Bar 1MZK1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Ramps and Dollies Wheel 


11N216 


Auto Wheel Dollies 


= Polyolefin Wheels 


Use to move and position repair vehicle or 
equipment in any direction. V-shape effectively 


keeps wheel from rolling off dolly. 
Lifting 
Cap. Size 
Standard Duty 
1500 Ibs per Dolly (6000 Ibs. set of four) 8W x 16L x 4 in H 
1500 Ibs per Dolly (6000 Ibs. set of four) 12W x 16L x 4 in H 
1500 Ibs per Dolly (6000 Ibs. set of four) 16W x 16L x 4 in H 


Heavy-Duty 
2500 Ibs per Dolly (5000 Ibs. pair) 16W x 16Lx 4 in H 
2500 Ibs per Dolly (10,000 Ibs. set of four) — 14m Wx 16 in 
Wall Mount 
Car Dolly Dock 4inWx16inLx8inH 
1MZL5 
WESTWARD 


\ 


OTS. uL 


D 

гут а, 
Truck Wheel Step “® Ж. 
Load Item uc d 
Capacity М L H No. 
Westward 
30010) 4%іп 22%іп 15%in 1М215 
0тб 


30010 23 %in 23 %in  17in 530КІЗ 


Hydraulic Dual- 
Wheel Dolly 


= Holds up to 52"-dia. 

tires and wheels 
= Load levelers help 

with alignment 
= Carriage arm rollers with 

self-lubricating bearings 
Handles both dual wheels and 
large single wheels. Includes 
built-in tool/parts tray and 2 
swivel ball bearing casters for 
easy positioning. Wide frame and 
lifting carriage. 


14N884 


Mfr. 
Model 


M998001 
M998002 
M998027 
M998105 
M998035 


M998071 


52WP43 
Item Pkg. 
No. Qty. 
3MHC4 4 
3MHC5 4 
3MHC6 4 
11N216 2 
3MHC7 
52WP43 1 


Lift Lift Arms x Lift Tilt Overall Dim. (in.) 


Range(Ilb.) Width (іп) Height(in.) Range Deg. H 
1,500 Ib 26 % in 4to9 +/-3° 32 in 


WESTWARD 


Air-Actuated Pump 


Internal check valve, eliminates 
pulsing and provides a consistent 
pressure. Used to operate and 
control hydraulic presses. 
Cap. OilCap.  Airinlet Fluid Port Нет 
(psi) (си. іп.) МРТ (іп.) МРТ (іп.) Мо. 
10,000 915 Va 36 5ML66 


Item 
L w No. 
39in 39%in 14М884 


11N143 


60AG56 
Load Item 
Capacity w L H No. 
Westward 
ОП [= 20ton 130п 45%іп 9%in  1AVPB 
һ (онду 200m 18ain  45%in J%in 1М2К3 


Gray 1 i | 
Truck Ramps B On ави 15in 51in 9 in 11N143 
= Sold in pairs 10,0001b — 12in 35 Ain 8%in _ 60А656 
Truck Wheel [АМЕ] 
Dollies , 


Allow easy removal and installation of tire/rim 
assemblies and help reduce back injuries. 


Lift Lift LiftArms Tilt 
Range Height x Width Range Мі. ет 
Description (Ib.) (in.) (іп) (0ед.) Model Мо. 


33W456 Single Truck Wheel Dolly 
For 19.5 to i o 
245 tres 30010 4 28%in 45° 71300 33W456 
For 22.5 to ; o 
245 tres 40010 6 29in 45% 71320 33W457 


19XY27 


38EG39 


Wheel Dollies 


AIR-OPERATED HYDRAULIC DUAL-WHEEL DOLLY 
Effortless lift system with 6" lateral adjustment for a variety of applications. 4 
swivel casters, 2 locking, for enhanced mobility. 


HYDRAULIC WHEEL DOLLIES 
Efficient method of moving a disabled vehicle. 19XY27 has an easy-to-use foot 
pedal that activates hydraulic lift mechanism. Fits tread widths up to 12". 4 easy 
rolling swivel casters. The hydraulic jack on 48XV57 provides almost 5" of lift 
and tilts wheel assembly 4° to prevent damage to wheel seal. 6-ft. chain holds 
load in place. Swivel casters for maneuverability. 
Lift Lift Arms x Lift Height Tilt Range Overall Dim. (in.) Mfr. Item 
Cap. Width(in.) (іп.) Deg. H L Ww Model Мо. 
Air-Operated Hydraulic Dual Wheel Dolly 


110010. 42 іп 01042 -8° їо 15° 62 3%64іп 47 4У%іп 48%6in | 51058 38Е039 
Hydraulic Wheel Dolly 


150010. 12in 4 24.4? | 27 17/100 іп 9in 44 in 1580 19ХҮ27 

1500 Ib. | — 5 4° 36 Yin 39 in 36in | 1770A 48XV57 

Lever Wheel Dolly 

300 Ib. — 5 — 33 % in — 26in | 5096A 48XV62 
Electric and Air/ 


Hydraulic Pumps 


3GZU3 includes remote 2-way, 
2-position control valve. 19XY20 
features a 2-stage release mecha- 
nism and internal relief valve. 
Mfr. tem 
Description Model No. 
Electric, 72 HP, 115VAC, 4044 36703 


2. gal. Reservoir Capacity 
Air/Hydraulic 4020 19XY20 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 945 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE Scan. Order. Done. === 
Creepers Details on page A1. 


Westward fasam OMEGALET (552) 
Creeper Seats 
Maximum Caster 
Load Frame Overall Overall Wheel Мо. of Item 
Capacity Seat Height Material Width Length Diameter Wheels Brand No. 
Creeper Seat 
К] Adjustable 
250 Ib 17 %e in to 21 Me in Steel 15 in 15 in 2%in 5 Westward 1MZJ1 
380 Ib 26 in Stee 25 Жіп SAn — 3in 4 Whiteside — 55JV52 
440 Ib 22 in to 27 in Stee 15 in 15 in 3in 4 Whiteside 55Л/50 
480 Ib 22 in to 27 in Stee 19 %іп 13%in 3in 4 Whiteside — AWM20 
480 Ib 17 into 22 in Stee 15 іп 15 іп З іп 4 Whiteside 46К.39 
480 Ib 22 in to 27 in Stee T7in 171 3 in 4 Whiteside 55МАЗ3 
Fixed 
300 Ib 18 0 in Stee = = 2 Vin 4 Westward — 1MZH7 
300 Ib 18 in Stee 16 in 16 in 3in 4 Proto 6RKW1 
350 Ib 12 in Polypropylene 31 34 іп 29іп Sin 3 Omega 48NU03 
350 Ib 15 in Stee 15in 18%in 2%in 4 Whiteside — 61CU77 
380 Ib 19 in Stee 19%in 16%in 2 ^in 4 Whiteside — AWM28 
380 Ib 15in Steel 13 іп 15 йіп Зп 4 Whiteside 55JV53 
45AE93 440 Ib 17 in Stee 15 in 15 in 3in 4 Whiteside 55Л/51 
48NU03 480 Ib 17in Stee 15 in 15 in 3in 4 Whiteside — AWM21 
480 Ib 17 in Stee 15in 15in 3 in 4 Whiteside — 46KJ38 
> 480 Ib 17 in Stee 15 in 15in 3 in 4 Whiteside 55Л/54 
480 Ib 17 іп Stee 17 in 17 in 3 in 4 Whiteside 55МА32 
Knee Saver Work Seat 
Adjustable 
300 Ib 14 іп Stee 24in  28in 2%in 4 Keysco Tools 45АЕ93 
55JV47 300 Ib 14 іп Stee 23in іп 2%in 4 Keysco Tools 45AE94 
Mechanic Stool 
Fixed 
500 Ib 30 in Stee 20 “іп 30in — 0 Whiteside — 55JV47 
v Поаро Creeper Seat 
ixe 
genie 450 Ib 16 in Stee 14%in 18 Жіп 3in 4 Omega 48NT99 
Creepers Sfffum Wismvan» OMEGALLET | 
Maximum 
Load Height Frame Overall Overall Caster No. of Item 
Capacity Range Material Length Width Diameter Wheels Brand No. 
Creeper 
Adjustable; Padded Headrest Style . . ] mu 
1YEU2 570 Ib 5 іп Steel 40in 17 in 3 in 6 Whiteside 55JV48 
b 3% in Steel 40 in 17 in 2 іп 6 Whiteside 4//М26 
b 3% in Steel 40 in 17 in 2 Vin 6 Whiteside — AWM27 
458J32 b 7 іп Steel 40 in 24 ^ in 6 in 4 Whiteside —— 458J32 
4WM26 i Adjustable Headrest Style 
b 19віпі07 Zin Steel 40%іп 16%in 3in 6 Westward — 1YEU2 
Headrest Style 
b 4 Vin Steel 40%іп 16 іп Зіп 6 Westward  ТҮЕВ5 
b 3 Ts in Steel 36 йіп 171/6іп 2 %in 6 Westward 1ҮЕВ9 
b 4 іп Plastic 3934in 187/6іп 3Зіп 6 Westward 1YER7 
426C23 300 Ib 4 Vin Plastic — 37 in 17 in 2in 6 Omegalift 426021 
380 Ib 3 in Steel 40 in 14 in 2%]п 4 Whiteside 610076 
400 Ib 3in Steel 40 in 18 іп 3in 6 Proto 6RKV1 
400 Ib 4in Steel 40 in 26 in 3in 6 Omega 48NT98 
440 Ib. 4 in Plastic — 48 in 25 in 3 in 6 Omegalift 426023 
480 Ib 5 in Steel 40 in 20 in 4 in 4 Whiteside 407945 
> 480 Ib 5 in Steel 40 in 20 in 4 in 4 Whiteside 407944 
61CU76 570 Ib 3% in Stel 40іп 17 іп 2 іп 6 Whiteside 144890 
6RKV1 570 Ib 4 Y Stel — 40in —i7in 2 /іп 6 Whiteside  46KJ34 
570 Ib 4 а in Steel 36 in 17 in 2 іп 6 Whiteside — 46KJ35 
570 Ib 4% in Steel 40 in 20%in 2%in 6 Whiteside _ 46KJ36 
570 Ib 4 3564 in Steel — 40in 17 in 2VWin 6 Whiteside — 46KJ37 
570 Ib 4% in Steel 36 in 17 in {in 6 Whiteside — 55JV49 
570 Ib 3 *6 in Steel 44 in 17 in 2 in 6 Whiteside 2PB36 
570 Ib 5 in Steel 40 in 1894in 2%in 6 Whiteside 46К/33 
600 Ib 85^ in Steel 40 in 26 in 6 in 4 Whiteside 2PB37 
600 Ib 3 in Plastic — 42 in 22 5 in 3 in 6 Whiteside — 55JV46 
" 660 Ib 4 V in Steel 40 in 17 in 3 in 6 Whiteside _ 458J30 
; 54GF84 660 Ib 4% in Stel —44in  17in 3 in 6 Whiteside 458131 
Under Dash (лор 
No Headrest Style 
2PB36 350b 1. Stel —39in iin — 0 Whiteside 54GF84 


Convertible Creepers Wisrwaro oMEGA::: | 
Maximum 
Load Height Frame Overall Overall Caster No. of Item 
Capacity Range Material Length Width Diameter Wheels Brand No. 
Convertible Creeper 
Headrest and Body Cushion Headrest Style 
450 Ib 7 № to 18 іп Steel 40 in 18 in 3in 6 Westward 46/237 
48NT97 Padded Headrest Style 
46V237 48NUO1 350 Ib 9 % in to 18 in Steel 14 іп 9 іп Зіп 4 Omega 48М/01 
450 Ib 5 % in to 18 in Steel 40 in 26 in 3in 6 Omega 48NT97 


ғұ 4” "w 9 Creeper Caster Replacement Wheel Sm 


No. of Wheel/ Item 
For Use With Wheel Dia. Wheels Тгеай Material No. 
Кет — Creeper Casters N 
© 1 1 4WM20, 4WM21 3in 4 Polyurethane 4WM22 
Э ЖЖ ао 
in olyolefin 

4WM16 4WM25, 4WM27 2in 4 Polyolefin 4WM16 
4WM19 4WM26, 4WM27, 4WM28, 2PB36, 46KJ33, 46KJ34, 46KJ36 2% in 6 Polyolefin 4WM17 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Tire Changing and Balancing 


Tire Balancer 


Built to balance truck, bus, RV, and automobile wheels and tire assemblies. 
Heavy-duty design handles wheel ranges from 12" to 24.5". Additional features 
include pneumatic wheel lift that helps reduce strains caused by lifting; semi- 
automatic data entry that helps eliminate errors; and self-calibration detail that 
helps ensure accuracy and reduce cost. 


Power Item 
Item Requirements Max. Tire Dia. No. 
Tire Balancer 230V, 1-Phase, 60 Hz 30 in 4VCT8 


= 
Perfect 
o EQUIPMENT 


Wheel Weights FN Series 

FN Series—Clip-on weights can be used on 

most pre-1990 Japanese vehicles equipped 

with alloy wheels. p 
P Series 


P Series—Use on standard passenger cars 
with 13" to 17" steel wheels. 


PZ Series—Use zinc weights on standard Cmm ? 


passenger car 13" to 17" steel wheels. PZ Series 
Item Pkg. Item Pkg. 
Weight Size No. Qty. Weight Size No. Qty. 
FN Series - Zinc" 3 0.7502  2.143x0.575 in 33Ү208 25 
10g 0.885 x0.698in  33Y274 25 1 02 2./28x0.575 in  33Y209 25 
15g 1.375 x0.698in  33Y275 25 1.25 07  2.932x0.625in  33Y210 25 
20g 1.57 х0.776іп 33ү276 25 1.5 02 3.437 х 0.625 іп 33Ү211 25 
P Series Uncoated - Lead 1.7507 3.514х0.675іп  33Y212 25 
0.25 02 0.8 x 0.536 in 33Х837 50 PZ Series Uncoated - Zinc EYE 
0.5 02 1.3 x 0.567 in 33X838 50 0.2502  1254x0.4/5in  33Y193 25 
0.7507. 1.53х.0.65іп 33X839 50 0.5027  2407x0.475in 33Y194 25 
1 02 2.2 x 0.65 in 33X840 50 0.7502 2.143х0.575іп  33Y195 25 
1.25 02 2.38 х 0.65 іп 33Х841 50 102 2.728 х 0.575 п  33Y196 25 
1.5 02 2.88 x 0.65 in 33X842 50 1.25 07 2.932 х0.625іп  33Y197 25 
1.75 02 3.2 x 0.65 in 33X843 50 1.5502  3437x0.625in 33Ү198 25 
202 3.69 x 0.65 in 33X844 50 1.7507 3.514х0.675 іп  33Y199 25 
2.25 02 4.02x0.65in 33Х845 50 2 02 3.955 х0.675 іп 33Y201 25 
PZ Series Coated - Zinc ё 2.2507 4.394х0.675іп  33Y202 25 
0.502  2.407x0.475in  33Y207 25 302 5.186 x0.725 in 33Ү205 25 
WHEEL BALANCE г 280 х 
WEIGHT CENTER 
Wheel Weight Racks HOFMANN 
Mfr. Item 
Description _ Brand Model No. 
Free standing Rack Hofmann Power Weight SPDRCK-1 56FM72 
Wall Mount Rack Perfect Equipment WALLRACK20 56FM73 
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Tire Changing Systems 
Item 
Description Application No. 
John Bean 
Tilt Tower Tire Changer, System II-E For OEM to Aftermarket Applications 4VCT9 
Tilt Tower Tire Changer, System IV-E For OEMS or the mE AVCUT 
i қ or High Performance Whee 
Tit Tower Tire Changer, System V e Tire Assemblies 4VCU2 
Ken-Tool р 
Manual Tire Changer, Floor Mount For Tires with Rim dia From 4 to 15 in 2WFP1 
Manual Tire Changer, Bench Mount For Tires with Rim dia From 4 to 12in — 2WFN9 


[^ 
А А . Perfect 
Adhesive Wheel Weight moy O ESSES 
Item Pkg. Item Pkg 
Weight No. Qty. Weight No. Qty. 
Hofmann Power Weight 40g 55EK19 50 
H361 Series : 45g 55EK20 50 
5g 55ЕК24 100 500 55ЕК21 50 
109 55ЕК25 100 55g 55ЕК22 50 
150 55ЕК26 100 600 55ЕК23 50 
20g 55EK27 100 Perfect Equipment 
25g 55ЕК28 100 Uncoated Lead Adhesive 
30g 55ЕК29 100 3 02 33X999 30 
35g 55EK30 50 3 02 33Y001 60 
40g 55ЕКЗ1 50 3 02 33Y002 52 
45g 55ЕКЗ2 50 3 02 33Y003 48 
50g 55ЕКЗЗ 50 6 02 33Ү004 30 
550 55EK34 50 Roll 
60g 55EK35 50 0.25 oz 33Y006 1 
H360 Series 0.25 oz 33Y011 1 
5g 55ЕК12 100 50 33Y012 1 
10g 55EK13 100 Pre-Segmented B 
15g 55ЕК14 100 0.25 oz 33Y005 1 
20g 55EK15 100 0.25 oz 36TU93 48 
25g 55EK16 100 0.5 oz 33Y007 1 
30g 55ЕК17 100 3 02 33Y008 1 
35g 55EK18 50 60g 33Y009 1 
Dyna Beads 
Tire Balancing 


Reusable ceramic beads 
eliminate the need for spin 
balancing or rebalancing for 
the life of the tire. The beads 
reposition themselves as the 
tire wears to help maintain a 
smooth, vibration-free ride. 


807 10 07 | 12 07 16 02 

Item Item Item Item 
Description No. No. No. No. _ 
1 Вад 42X242 42X243 42X244 42X246 
2 Bags — 42X238 42X239 42X237 
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Tire Repair Details on page A1. 
- Zs 
E«4Ken-Tool 
WHEREVER TIRES ARE CHANGED" 
Truck Wrench ue 
Overall Use With Item 
Socket Size Length — Wrench Handle Мо. 
Double End Truck Wrenches 
1 Ve in with 131 in Square x 1 йо in 16 in 2WFA5 2WEY9 
33M163 1 in with % in Square x 1% in 16 in 2WFAS 2WEZ1 
1% in Hex 16 іп 2WFAS 36P432 
2WFNG 1EKX3 33K060 Ainx 1 Mein 46 in 2WFAS 2WEZ2 
Xetra LERRA Tein DWEAB PWEZA 
е E! ^e in x 1 Vein in 
E 4Ken-Tool TRO-FLATE Осезі 13 in Hex x 176s in Square 29 Yin 2WEZB8 2WEZ7 
WHEREVER TIRES ARE CHANGED™ 1% in X E Square 1 » Е іп 2ИҒАЗ Б 
H H mm with 1346 in Square x 1 % in in 5 4. 
Tire Cements, Sealant, and Lubricant 24 mm, 33 mm 6 in 2WEN5 —  2WFAi 
" 27 mm x 30 mm 16 in 2WFA5 2WFA2 
қ Container Item 21 mm Square x 41 mm 16in 2WFA5 2WFA3 
Item Size Type No. 33 mm with 21 mm Square x 41 mm 16 in 2WFA5 36P434 
Ken-Tool VECES T 30 mm x 33 mm 16 in 2WFAS 2WFA4 
Bead-Eze Penetrating Tire Lubricant 1 gal Bottle 2WFN7 Single End Truck Wrenches 
Concentrated Heavy Paste Lubricant 25 Ib Pail 6ZCF8 1 Y^ in Hex x 1 19% in depth 44 in = 36P435 
Detecto Mist Concentrated Leak Locator Tat — 2WFN6 Power Wrench Sets 
Europaste Tire Lubricant 81b Bucket 62CF7 % іп, % in, 1346 in, 1 Vein, 1 Ув іп, 1%ein, 33mm — 37 Vin = 2WFA7 
Tiger Paste Lubricant 7.5 Ib Bucket 62060 Accessories 
Ultra Lubricant 25 Ib Pail 6ZCF9 Wrench Support Stand 2WFAG 
Slime Truck Wrench Handle 22 in 2WFAS 
Rubber Cement Tube 1 02 = 33M163 Truck Wrench Handle 30 in 2WEZ8 
Tru-Flate 
Cam-Cure Cement 8 02 Can 1EKX9 
Concentrated Lubricant and Preservative 1 gal Bottle TEKX8 
Concentrated Tire Mounting Lubricant 8 Ib Tub. 1bKX6 
Tire Bead Sealer Tat Can with Brush Top ТЕКХЗ 
Universal Cement Tat Can 1EKX2 
Universal Cement 207 Tube ЛЕКМ/5 
Universal Cement 4 07 Сап TEKW8 
Universal Cement 802 Сап 1EKW9 20KR88 
Xtra Seal 
ire Bead Sealer 32 oz — 33K060 4CLN9 
ire Buffer/Cleaner 32 oz = 33K059 
ire Repair Cement 8 о2 — 33K057 
ire Repair Cement 32 02 — 33K058 
ire Repair Sealer 16 oz — 33K062 
ire Talc 50 Ib — 33K073 Item 
Socket Size Brand No. 
Budd Wheel Socket 
337 OTC — ACIPS 
Е«КепТоо! СЛС. І«Кептог/ 77 (шк 
WHEREVER TIRES ARE CHANGED fe WHEREVER TIRES ARE CHANGED 
38-m ОТС — 4CLP1 
d 41-mm ОТС — 4CLP2 
WESTWARD Budd Wheel Socket Budd Wheel Socket Set 
; А " 4 Pc. Inner Budd & Wheel 
4-Way Lug Nut = 1 in Drive Size Stud Remover Set Ken-Tool 20KR88 
W h = 6-Point 5-Pc. Budd Wheel Socket Set OTC 4С1М8 
Overall Leverage Item 
Socket Size Length BarHole ^ Brand No. 
For Vehicle Type: Buses, Tractors, Trucks с 
{s іп, 172 in, 174 in, %e in 27 Үзіп Yes Ken-Tool — 2WEY3 
Te in, 172 in, 1% in, ™%e in 27 Vin No Ken-Tool 2МЕҮ4 
17 1п, 114 in, 1916 in, % in 27 ib in Yes Ken-Tool — 2WEYS 
1% in, 30 mm, 33 mm, % in 27%in | Yes Ken-Tool 2МЕҮ2 
24 mm, 27 mm, 30 mm, 33 mm 27 Үзіп Yes Ken-Too| 2МЕҮб 
For Vehicle Type: Cars, RVs, SUVs, Trucks, Vans 
We in, 16 in, % in, 76 in 14 in No Westward  2HLA8 
We in, %e in, 34 in, 76 in 20 in No Westward  2HLA9 
16 in, 17 mm, % in, 76 in 18 іп No Ken-Too| ^ 46UA54 
RN INI Эп Мо Ken-Too! — ОМА 
^e in, 1916 in, 34 in, 76 in in 0 en-Too! li 
1916 in, 16 in, % in, 76 in 23 in No Ken-Tool — 36P419 E4Ken-Tool 32EY97 
17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm 14 іп No Ken-Too| ^ 46UA53 TEELMAN It 
17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm 20 in No Ken-Tool 46ША51 S em 
17 mm, 19 mm, 21 mm, 23 mm 20 in No Westward 2НІВІ 5 TH Description z Brand No. 
ED D UNION -Piece Wheel Cover 
Wheel-Lock Wheel-Lock Removal Kit Ken-Tool 6ZAY9 
= 16-Piece Locking Lug 
ge Removal Kit Nut Master Key Set Steelman 32EY97 
Locknut Sockets 1 a 
= % in Drive Size 
Item Item 
Socket Size No. Socket Size No. 
SAE Lock Nut Sockets БИЙ" 4CLN5 
6-Point 8-Point 
-— E ien 
Д" 7 he" 
2% ACLH7 — 297 ACLNG acura 
20%" 4CLK8 278 ACLL8 Item 
296" 4CLH9 3 4CLJ3 Socket Size No. 
2 zn EN Im NINE Nut Sockets 
294 4011 A -Poin 
27%" ACLL7 3% 40112 70-тт ACLP8 Eq Ken-Tool’ 
A Am 3 2 40197 80-mm ACLR1 WHEREVER TIRES ARE CHANGED" 
a" 4 A SAE Locknut Socket Sets ia 20KR86 
ЗИ" ACLJA Зв 40115 6-Point Specialty 
3 4CLJ6 a iu 21-Pc. Wheel Item 
3% 4014 i Bearing Locknut a Sizes No. 
378 4CLJ8 2% AM Sockets w/ 52ND52 Automotive 4 Pc. Lug Nut Remover Socket Set 
4 ACLK1 a Tool Board % in, %e in, 1 in, 1 іп 20KR85 
AW ACLK2— 4e ACLN7 — ~6-Po. Truck Socket Sets рс. thin-watl impact socket set 
498 4CLK3 4 4CLK6 Pinion Locknut ACLT7 1976 in, 76 in, 1 in, 1 “ein, 20KR86 
ША 4С1К5 Sockets Set a “іп Drive Size 17mm, 19mm, 21mm 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Tire Repair 
Digital Tread Wheel 
" Depth Gauge Weight Tool 
| 48WC16 2WFL8 «жем? 2 
Ball Bearing iii чушш Ж 


22 


Stitcher TPMS Valve Core 
1ELD1 * 
Valve Stem Torque Tool 
2HLE2 
and Core 
- Tool 
2 2HLE5 
Tread Depth 2 2 
ае 22 Valve Stem Mount and 
р « Tool / 
2HKY4 2HLE6 Demount Spoon / 
2WFJ1 y 
" E 4 T ol Tire Buffing / m 
7 P - и Сопе еа 
HALTEC| STEELMAN. WESTWARD’ т: 0-р дте (Slime) K@Ken-Tool Ab [et 
. » ч Wedge 
Tire Service and Repair Tools 2WFE7 
Item Item 
Description Brand No. Description Brand No. 
Tire Tread Depth Gauge Valve Installer Tool Westward 2HLE6 
0-32 32NDS with Pocket Clip Haltec — 33W514 Valve Stem Repair То01,0.95 oz.,1/2 in D Westward —2HLES 
0-32 32NDS with Pocket Clip, Pkg. of 20 Haltec 3310505 Tire Mounting and Demounting Tools 
Tire Tread Depth Gauge Steelman — 8TKD1 Blue Cobra? Truck Tire Demount Tool, 541 Ken-Tool — 6ZCF1 
Tire Tread Depth Gauge,Pocket Clip Westward 2НКҮ4 Curved Tire Mount/Demount Spoons, 30°L Ken-Tool 2WFJ1 
Tire Tread Depth Gauge,Pocket Clip Tru-Flate — 1MZF7 Heavy-Duty Tubeless Truck Tire Iron 41'L Ken-Tool 2WFF8 
Tread Depth Gauge,Aluminum,7 in. L Haltec — 48WC24 Manual Bead Breaker,11 In. Ame 33W454 
Tread Depth Gauge,Plastic,3 in. Haltec — 48WC16 Mount/Demount Tire Tool,16 12 In. Ken-Tool 36Р413 
Tire Repair Tools Mount/Demount Tool,37" L,3/4" Stock Ken-Tool 2WFF7 
4 Way Valve Repair Tool Tru-Flate — 1MZF9 Mount and Demount Tool Ken-Tool 2WFG1 
4-way Valve Tool,w/ Valve Cores Slime 33M173 Mt and Demount Tool,52 In,1 In Stk, Stl Ken-Tool 2WFG5 
Bead Lubricant Swab, 12°L Ken-Tool 2WFN2 Nineteen-Five" Tire Mounting & Demounting Tool Set for 19.5% Tires Ken-Tool — 6ZCF0 
Cotton Applicator Swab Тги-Нав — 1TELD3 Slide Hammer Bead Breaker,48 In Haltec — 33W455 
Double Use Tool for Deflating and Core Removal Tru-Flate 1М2762 Straight Tire Mount/Demount Spoons, 30°L Ken-Too| 2WFH9 
Earthmover O-Ring,25 in. L,17/64 in. D Haltec — 48WC46 Tire Hammer,18 In. Fiberglass Handle Ken-Tool 36Р418 
Euro Style Lube Brush, 111. Ken-Tool 36P425 Truck Tire Service Kit For 2277" and 24%" Tires Ken-Tool 36Р436 
Professional Wheel Weight Tool Ken-Tool —2WFL8 Lock Ring Remover 
Shur-Lock Valve Core Tool Haltec 32НЕ86 Lock Ring Remover, 24"L Ken-Tool 2WFD3 
Standard Wheel Weight Tool Ken-Tool 2WFL9 Lock Ring Remover, 30'L Ken-Tool 2WFD4 
Stitcher with Wood Handle, 177" dia. x йв" W Tru-Fate — TELD1 Impact Bead Breaker 
Super Duty Tubeless Truck Tire Iron, 371 Ken-Tool 20КТ04 Imp Bead Brkr,46 In,72In Extended Lg, Stl Ken-Tool 2М/ҒЕ2 
Tire Knocker,18 In L,Hickory Ken-Tool 2WFN8 Buffing Cones 
TPMS Valve Core Torque Tool Westward 2Н1Е2 Heavy Duty 2%" dia., 36" Arbor Hole Tru-Flate — TELD4 
Tubeless Tire Inserting Tool, 13 % In Haltec — 33W513 Standard Duty, 2" dia., %" Arbor Hole Tru-Flate — 1ELD5 
Valve Cap Core Remover,Blue,Fiberglass Ken-Tool 20КН84 Bead Seater 
Valve Core Extractor, 2 7% In, Metal Haltec — 38W512 Mega Airblast" Bead Seater, Aluminum Tank Ken-Tool 55.Е70 
Valve Core Extractor, 4 % In Haltec — 33W511 Mega Airblast™ Bead Seater, Steel Tank Ken-Tool 36Р426 
Valve Core Extractor All Metal Tru-Flate 1М206 Bead Holder 
Valve Core Extractor Plastic Handle Tru-Flate 1М763 C-Lok™ Bead Holder Ken-Tool 36Р429 
Valve Core Torque Tool,4-13/16 in. L Westward 45JW45 Bead Breaking Wedge 
Breaking Wedge with Fiberglass Handle, 32"L Ken-Tool —2WFE7 


33W583 33W574 


1МҮР6 33W496 


= 7% 
33W576 i 33W498 33W499 1MYT8 A ™ a | Slime) i т е) 
Tire Valves and Accessories viÜ-FLATE = (788 


Item Pkg. Item Pkg. 
Item L Material Brand No. Qty. Item [5 Material Brand No. Qty. 
Tire Valve Caps and Extensions Snap-In Valve 1 in Rubber Tru-Flate TMYP6 5 
Dome Shaped Valve Cap 1 іп Plastic Tru-Flate 1MZD5 100 Snap-In Valve 7$ in Rubber Tru-Flate 1MYN6 2 
Double Seal Valve Cap — Metal Haltec 33W576 50 Standard Bore Valve Core — Metal Haltec 33W496 100 
Truck Valve Extension 3 “ein Metal Haltec 33W583 10 Standard Valve Core 14 in Brass Tru-Flate 1MzF1 100 
Truck Valve Extension 6 Vic in Metal Haltec 33W585 10 Tire Valve 75 in Rubbermetal Haltec 33W522 500 
Truck Valve Extension 7in Metal Haltec 33W581 10 Tire Valve % in Rubbermetal Haltec 33W521 50 
Valve Cap — Plastic Haltec 33W498 100 Tire Valve Tin Metal Haltec 33W538 5 
Valve Cap — Metal Haltec 33W499 100 Tire Valve 2 in Brass Haltec 446V01 1 
Tire Valve Stems and Cores Tire Valve 3% in Brass Haltec 48WC17 10 
Clamp-In Valve 1%in Nickel Plated Metal —Tru-Flate 1MYT8 1 Tire Valve Stems-TR 413 1 іп Rubber Slime 33M168 1 
Female Large Bore Valve Adapter 1 Yin Brass Tru-Flate 1MYZ8 5 Truck Valve 2 Vs in Metal Haltec 33W450 1 
Large Bore Valve Core — Metal Haltec 33W495 1 Truck Valve — Metal Haltec 33W451 1 
Short Valve Cores — Slime 33M186 1 Valve Bore Adapter — Metal Haltec 33W574 5 
Snap-In Valve 1 іп Rubber Tru-Flate 1MYP2 50 


Nathal тыға та” 


Tire Marking Crayons e | n 
TELGE Temporary solid paint crayons mark on poa SUE — NNUS 
wet and cold rubber surfaces. Tru-Flate 1807 | 1ELC8 
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Tire Repair 
Sealants 


Provide temporary repair that allows 
safe travel to tire repair facility. 


ORIGINAL 
52YX26 


Container Item 
Item Type Size No. 
Fix-A-Flat 
Temporary Flat Tire Repair 
Tire Aerosol Can 1207 52ҮХ25 
Inflator Aerosol Can 1602 52үХ26 
Sealant Aerosol Can 2002 52ҮХ27 
asia. T 33М154 b Aerosol Can 2402 52ҮХ28 
33M150 Slime 


Tubeless Tires, Bike, ATV, Auto, Trailer, 
Motorcycle and Wheelbarrow 
Squeeze Bottle 16 oz 1MRD9 


lime) а Tire Squeeze Bottle 24027 1MRE2 
queeze Bottle 32 02 1МАЕЗ 

LAL Sealant —— jj with Pump 1041: 1MRES 

Bucket 5 gal 1MRE6 


Tube Tires, Bike, Dirthike and Wheelbarrow 
Squeeze Bottle 8 oz 1MRD6 


ШЕР Squeeze Bottle 16 02 1MRD7 


Tire Inflator and Inflator Repair Kits 1MRES 


Item Jug with Pump 1441 1МВЕ4 
Item Features No. 
Slime 
0 to 100 psi, Gauge and Light. Raft pump, Properly inflated e 
tires save you money. Maintaining proper tire pressure reduces 
12-Volt Tire Inflator fuel consumption and maximizes tire life. Best of all the 33M153 E 
process is simple. Just check tire pressure monthly and air 
up low tires. Inflates mid-size car tire in 8 minutes.12 volt 3CZR1 
12-Volt Tire Inflator Inflates a Car Tire in 8 Minutes 33M152 
12-Volt Tire Inflator Dual Purpose Checks Pressure and Inflates In 10 Minutes. 443P45 
BIS e FUE Ridged Foot Petal For Improved Grip. Metal Barrel. Flexible Air Hose. 33M150 
Heavy Duty 12:Volt inflates a Standard Car Tire in 3 Minutes, 33M154 
Single Cylinder Improves Vehicle Handling, Maintaining Proper 33M151 
100 Pump Н Tire Pressure Maximizes Tread Life 
mart Spair Flat = 
Tire Repair Kit 1MRF7 
Maxair 
Air Pump — 1NUV7 
Airman 
= — 33K047 
Compressor Kit Premium All-In-One Solution for Passenger Vehicles 41P298 
1UEX9 
= = = л . otra. 
Tire Repair Kits біте) vif-FLarE: ХШ 
Item 
Item Includes Brand No. 
ATVs, Bicycles and Wheelbarrows, Mowers 
ire Tube Patch Kit 0.41 oz Glue Tube Slime — 33M136 
Automotive and Light-Duty Trucks Tire © 
қ ir Ki 9 String Repairs, Pencil Gauge, T-Handle А 
Large Tire Repair Kit Open-Eye Tool and Probe, Tool Case Slime 3CZR1 
Rubber Patch Kit (2) Glue Tubes, (24) Patches, Scuffer Slime — 33M138 
mpm EI eedle, 1 Probe, 1.30 oz ғ 
Tire Super-Grip Tire Repair Kit cement, 5 Radial Inserts Tru-Flate — 1ELA3 
" Slime) 25 Heavy Duty Inserts, Lubricant, 
- E " ra ruck Tire Repair Kit Retractable Knife, T-Handle Open- Xtra Seal 33К047 
Repair UISÜFLATE Xe seal Eye Tool and Probe, Tool Case 
(25) Passenger Heavy Duty Strings, 
L Item Pkg. ruck Tire Repair Kit Passenger Needle, T-Handle With Needle, Xtra Seal 33К046 
Item Size (in.) Brand No. Qty. T-Handle With Spiral Cement Tool 
Automotive and Heavy-Duty Trucks Tire Emergency Repairs On The Largest Truck Tires 
Steel Belted Radial Truck Insert Тіп 7 Tru-Flate 1ELC2 30 Heavy-Duty Truck 15 Heavy Duty Inserts, 2 oz Universal Cement, Tru-Flate — 1UEX9 
Automotive and Light-Duty Trucks Tire Repair Kit T-Handle Open-Eye Tool and Probe, Tool Pouch 
Medium Plug-N-Patch А in Stem == унае 1ELC5 20 Off-Road Tires 
Medium Plug-N-Patch У іп Stem = Xtra Seal 33K055 24 : iKi 2 Metal Scuffers and 56 Various А 
Medium Round Tube/Bias Tire Patch 2.25 in — Tru-Flate TEKZ4 30 Off-Road Tire Repair Kit Size Patches, 2 Tubes of Glue Slime — 33M139 
Radial Inserts/String Repairs 4in — Tru-Flate 1ELA2 10 (1) 0.41 oz Tube Rubber Cement, (1) 10-50 
Radial Inserts/String Repairs 4in 4 Tru-Flate TELB2 20 psi Anodized Pencil Gauge, (1) 4 Way Tool, (1) 
Radial Inserts/String Repairs 4in 4 Tru-Flate 1ELC1 60 Metal Scuffer, (1) Screwdriver Plugger Tool 
Radial Inserts/String Repairs 4in 44 Xtra Seal 33К044 60 Off-Road Tire Repair Kit (5) 1% in Round Patches, (1) Screwdriver Slime 1МВҒ5 
Radial Inserts/String Repairs 7in 7 Tru-Flate 1ELB3 50 Reamer tool, (3) Plug Repair Strings, (3) 
Small Plug-N-Patch Y&inStem — Tru-Flate TELC4 48 Repair Plugs, (4) Anodized Valve Caps, 
Small Round Radial Tire Patch 2.25 in = Tru-Flate 1ЕКҮ9 30 (4) Chrome Hex Caps, (4) Valve Cores 
aas TERS 33M133 "Y 
нала] GMS) aeg 02 5: 
PY acres! (біте) WESTWARD м. 4 
Тіге 6 к 
ire Gauges m 
Item 
Item Pressure Range No. 
Haltec 
Digital Tire Pressure Gauge 0 to 160 psi 48WC39 
Slime 2 33М127 
Dial Tire Pressure Gauge 5 to 60 psi 54ZW40 
Digital Tire Gauge 5 to 150 psi 33M133 
Dually RV Dial Tire Gauge 10to 160 psi 33М127 38VL21 
Westward 
Dial Tire Pressure Gauge 0 to 60 psi 2HKY6 
Dual Foot Tire Gauge 010 160 psi 2HKX2 
Winters 
Tire Pressure Gauge 0 to 100 psi 38VL21 
950 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Tire Pressure Monitoring 


ESPECIALIDADES pem ( Y 
HALTEG (75 к 7. "=m SPEEDAIRE’ WESTWARD ж B 
CORPORATION ЖЯ, Ae OE v.v т A ГГ » ж 
9 Нове Mfr. Item ( қ 
Features Range Size Model No. > 
Haltec 
Tire Inflator Gauge 48WC45 51ЕР10 
2 PSI Increments, Gauge Bar in Site Glass, Locking Chuck 10to120psi 72іп 1-440-6 48WC27 
2 PSI Increments, In-Line Gauge, Locking Chuck 1010 120рвбі 36in  1-405-3M 48WC44 
mE ncrements, In-Line Gauge, Locking Chuck 10 їо 120 рві  72in  1-405-6M 48WC45 
ilton 
T LT Straight шег йог Gauge E " 
in Swivel Chuck, ncrements, Gauge Bar in Site 1 i 
Glass, Straight-on & 30° Reverse Chuck 1010160 ps! 24 n ЗС ЕЭ қ — 
2 PSI Increments, Gauge Bar in Site Glass, Straight-on & 30° Reverse Chuck 1010 160 рѕї 15in 5-516  51EP60 
Dual Head Tire Inflator Gauge 
2 PSI Increments, Angled & 30° Reverse Chuck, Gauge Bar in Site Glass 1010160 psi  15in $-506 5ТЕР59 / ““ 
2 PSI Increments, Angled and 30° Reverse Chuck, In-Line Gauge 10 їо 120 psi  12in $-522  51EP63 % 
2 PSI Increments, Gauge Bar in Site Glass, Straight-on & 30° Reverse Chuck 10 їо 160 psi 60in 501 51EP10 51EP24 51EP25 
Heavy-Duty Truck Tire Inflator Gauge 
2 PSI Increments, Gauge Bar in Site Glass, Straight-on & 30° Reverse Chuck 10 їо 160 psi 60іп 553 51EP24 
Large Bore Tire Inflator Gauge 
2 PSI Increments, Gauge Bar in Site Glass, Kwik Connect Air Chuck 10 їо 160 psi 72 іп 556 S1EP25 é 
Omega 
Digital Tire Inflator 
Easy Lock, LCD Digital Read-Out 2 to 160 psi 6 in 83016 48М/08 > 
Easy Lock, LCD Digital Read-Out 210160рѕі 12in 89014 48МШ07 48NU07 2HKX1 
Speedaire 
Tire Inflator 
2 PSI Increments, Angled & 30° Reverse Chuck, Gauge Bar in Site Glass Otoií00psi X 18in 22Ү103 22Ү103 2HKX4 
2 PSI Increments, In-Line Gauge, Straight Tapered Chuck Oto 100 psi  12in 22Ү102 22Ү102 
Westward - 
Dual Head Tire Inflator Gauge 
2 PSI Increments, Angled & 30 Degree Reverse Chuck, Gauge Bar in Site Glass Т0 їо 120 рѕї  12in 2FDLT —2FDL1 
2 PSI Increments, Angled and 30° Reverse Chuck, In-Line Gauge i0to90psi  12in ОНКХІ  2HKX1 
2 PSI Increments, Dial Gauge, Straight-on & 30^ Reverse Chuc 0t0220psi 12іп  2HKX4  2HKX4 2HKX3 
2 PSI Increments, Gauge Bar in Site Glass, Straight-on & 30° Reverse Chuck 10to120psi 144in  2HKX3  2HKX3 - 
Tire Inflator Gauge ve 
2 PSI Increments, In-Line Gauge, Straight Tapered Chuck 10 їо 90 psi  12in  2HKW9  2HKW9 Б 2HKW9 
- T =чиШиШИИНИЬ- 
a 48WC36 z == eee ‚лє — —l 
32HFO1 32HE98 32HE96 
atu A ehe Ф==аыыыыыыыынәә 
33M130 € 


Pencil and Straight On 
Tire Gauges 


2HKW5 


2HKW7 


Parec] mukas VJETOR WESTWARD 


Mfr. Item Mfr. Item 
Features Pressure Range Model No. Features Pressure Range Model No. 
Haltec Slime 
Dual Foot High Pressure Tire Gauge Dual Foot Tire Pressure Gauge 
2 psi Increments, Extended Head, А F 2 psi Increments, 4-Sided Indicating Bar 10 to 120 psi 2016-A 33M130 
Straight-On and 30° Reverse Chuck 2010 120 psi GA-160 32HF01 2 psi Increments, Angled Chuck 10 to 150 psi 2021-A 33M131 
Dual Foot Tire Pressure Gauge TruckSpec 
А psi Increments, Angled mE 10 to 150 psi GA-135-1 48WC36 Dual Foot Tire Pressure Gauge E 
psi Increments, Extended Head, ; = psi Increments, Extended Head, Hang F Е 
Straight-On and x Reverse Chuck 10 to 150 psi GA-165 32HE99 ӨШІР Straight-On and 30% Reverse Chuck 10 to 150 psi JL-5018 52Ү017 
2 psi Increments, Grip Handle, Straight- í = Е ictor 
On and 30? Reverse Chuck 10to150psi  GA-1558 W/TGG-1  32HE98 n Foot Tire ШЕСТІ Gauge 
2 psi Increments, Recalibratable, А Я т psi Increments, Straight-On А 5 
Straight-On and 30° Reverse Chuck 10 to 150 psi GA-155S-RCL 33W452 and 30° Reverse Chuck 10 to 120 psi 00896-8 1EZF3 
2 psi Increments, Straight-On А ЕТТІ Westward 
and 30* Reverse Chuck 10 to 150 psi GA-155-1 48WC37 2 psi Increments, Straight-on 10 to 150 psi 2HKW5 2HKW5 
Large Bore Tire Pressure Gauge and 30° Reverse m " р 
psi Increments, Recalibratable, | ? т psi Increments, Straight-on ; 
Swivels 360° Chuck 10 to 150 psi GA-255S-RCL 33W453 and 30° Reverse Chuck 20 to 120 psi 2HKW6 2HKW6 
Pencil Tire Pressure Gauge Pencil Tire Pressure Gauge 
1 psi Increments, 4-Sided Nylon Indicating Bar 10 to 50 psi GA-105 32HE96 1 psi Increments, 4-Sided Indicating Bar 10 to 50 psi 2HKW7 2HKW7 
2 psi Increments, 4-Sided Indicating Bar 20 to 120 psi GA-115-1 48WC35 2 psi Increments, 4-Sided Indicating Bar 20 to 120 psi 2HKW8 2HKW8 
: a - 
7 . CI т d 
Air Chucks Ато EEHAGEC| жиы” WESTWARD 2 ey | 
Mfr. Item Й e 
Item Features Range Model No. ——— ^ uo 
Amflo 41AA48 48WC43 48WC42 
; Snaps on to Standard Tire Valve and Trays Put 4 
Ball Foot Air Chuck Sl TY Н irli 300 psi 17-351 41AM8 
Until Disconnected, Straight-On Air Line Chuck E 
Haltec — d 
Air Chuck Easy Lock 0 to 300 psi H-5265 48WC43 48WC32 
Air Chuck Easy Lock 0 to 250 psi H-4660A 48WC42 = — 32HE92 
Air Chuck Good for Inner and Outer Dual Tire 0 to 200 psi CH-370-LO ^— 48WC32 C m 
Air Chuck Easy Attachment and Removal from the Valve 0 to 200 psi 377 48М1013 48WC13 
Air Chuck Easy Lock, Max Pressure 200 psi — CH-347-0P 32HE92 
Air Chuck Clip-On European Style 200 psi CH-360 32НЕ85 33W443 
Air Chuck European Style Clip-On Air Chuck 5 to 200 psi CH-360-0P 29RH98 
Tire Chuck Reverse Angle — CH-350-LO 33W443 29RH98 
Speedaire S. 
all Foot Air Chuck YA in Female NPT — AL3000-BG-GRA 1КИНЗ 32HE85 ibd 
— Va in Female NPT, Angled Chuck 
ч Va in Female NPT, Angled Сћис ; 
Angled Air Chuck for Inflating Inner Wheels 0 to 150 psi 2HKY2 2HKY2 " mem 
Ball Foot Air Chuck Va in Female NPT О to 150 psi 2HKY1 2HKY1 2HKY2 
Clip-on Ball Foot Air Chuck Сір Locks Chuck on to Valve Stem for Easy Filling 0 to 150 psi 2HKY3 2HKY3 2HKY3 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Wheel Accessories & Tires 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


"| 1 © 1 
и" 
16А731 / Мет 
41Р252 41P227 41Р205 Traction Tire Mats X \ 
41P217 Singles, Skidsteer Chain Chain 
N Passenger, V-Bar 39R866 Tightener 
Қ Pickup/SUV 3VTR2 
ШЕШ? Е тл 
HI-RRUN .— NN 41P194 = H = H 
АЖА Tire Snow Chains, Tighteners, and Traction Mats 
Tires and Inner Tubes Wem Pkg. 
Fits Brand Мо. Qty. 
UM ШЕЕ Tire Mats 
Tire Tread ap. Item ats 
- nS Pattern Ply (Ib. Brand No. ES nx Sin W x2 он Subzero 164731 2 
iler Tire ire Chains 
Tire and Rim i Dual Triples, V-bar 
4.80-8 & 8X3.75 4-4 5001 4Р 5901р HiRun 41P242 215/75-17.5 , 225/70-19.5,235/75-16,235/75-17,245/75-16,11245/75-16 Peerless 3VTP4 2 
285528675 545 SUDT Las 5900 inimi Hr 10.00-20, 10.00/90-20, 11-22.5, 13/80-20, 285/70-24.5 Peerless 3VTPB 2 
‚75 4- ly b НІ-Бип Passenger 
4.80-12 &12X4 4-4 5002 4Ply 78010 Hi-Run 41Р245 205/50-17, 205/55-16, 205/60-15, 205/60-16, 215/45-17, 215/45-18, 215/50-17, 215/55-16 Peerless 398835 1 
zm -12 12X4 5-4.5 5002 4Ply 7801b Hi-Run 41Р247 225/65-17, 235/50-18, 235/55-17, 235/55-18, 235/60-17, 245/45-19, 255/40-19, 285/35-19 Peerless 398838 1 
7175/80013813Х4.5 "E Passenger, Pickup/SUV 
5-45 H180 6 Ply 1,360 lb HiRun 41P251 | "275/5050 245/75-16, LT245/75-16, LT245/75-17, 265/60-18, 265/65-17, 265/70-16, 275/45-20 Peerless 308856 1 
5Т205/75014814Х6 H180 6Ply 176016 Hi-Run 41P252 225/60-18, 235/50-19, 235/55-19, 235/60-18, 235/65-17, 235/70-16, 245/45-20, 255/45-20 Peerless 398854 1 
5-4.5 Y 225/65-17, 235/50-18, 235/55-17, 235/55-18, 235/60-17, 245/45-18, 245/45-19, 255/40-19 Ревгіеѕѕ 398853 1 
$1205/75D15&15X5 H186 6Ply 18901) Hi-Run 41P253 LT235/80-17, 255/55-20, 255/70-18, 265/50-20, 265/65-18, 265/70-17, 17265/70-17, 265/75-16 Peerless 398857 1 
5-4.5 y b 235/65-18, 245/50-20, 245/55-19, 245/60-18, 245/65-17, 245/70-17, LT245/70-17, 275/40-20 Peerless 398855 1 
Tires Only _ Pickup/SUV 
4.80-8 5001 6Ply 74510 Hi-Run 41P227 245/60-20, 245/75-16, LT245/75-16, LT245/75-17, 265/60-18, 265/65-17, 265/70-16, 275/45-20 Peerless 398841 1 
4.80-12 5002 6 РІу 99018 HiRun 41P228 225/60-18, 235/55-19, 235/60-18, 235/65-17, 235/70-16, 235/75-15, 245/45-20 Peerless 398839 1 
5.70-8 5002 4Ply 71510 HiRun 41P223 LT235/80-17, 255/55-20, 255/70-18, 265/50-20, 265/65-18, 265/70-17, LT265/70-17, 265/75-16 Peerless 398842 1 
18.5 x 8.5-8 5003 4Р 940]b HrRun 41P224 LT255/75-17, 265/70-18, LT265/70-18, 275/55-20, 275/65-18, LT275/65-18, 285/45-22 Peerless 39R843 1 
20.5 x 8.0-10 5003 БЕН 1.10516 Hi-Run 41Р225 8.25-15TR, 245/70-19.5, 245/75-19.5, 255/70-19.5, 275/70- Peerless 398859 1 
20.5 x 8.00-10 5003 10 Ply 1,535 16 Hi-Run 41P226 18, LT275/70-18, LT285/70-17, 305/70-16 
ST205/75R15 = 8 Ply 1,8201) Hi-Run 41Р236 Single, Wide Base, V-bar 
Wheelbarrow Tire 258/70- 17; LT255/75-17; LT265/70-18; 265/75-16; LT265/75-16; LT275/65-18 Peerless 3VTL8 2 
Tiro and Rim = a mum iss 20 275/60-20; LT275/70-18; LT285/70-17; 295/70-17; 305/70-16; LT275/65-18 Peerless 3VTP3 2 
.00-І un y D arastar ingles, V-bar 
4.00-6 Rib 4Ply 300 НІ-Нип 41Р209 8-17.5; 205/75-17.5; 17215/85-16; LT225/75-17; 235/55-19: 245/45-20 Peerless 3VTL4 2 
4.10/3.50-4 R Stud 4 Ply 300 НІ-Нип 41P210 8.00-16.5LT; 8.50-16.5LT; 27x8.50-14LT; 205/75-16; 205/80-16; 225/70-15 Peerless 3VTL5 2 
4.10/3.50-4 awtooth  4Ply 300  Hi-Run 41P211 10.00-22; 11-24.5 Peerless 3VTP2 2 
4.80/4.00-8 Rib 2Ply 400 НІ-Вип 41P203 10.00-20; 10.00/90-20: 11-22.5; 13/80-20; 285/70-24.5 Peerless 3VTNA 2 
4.80/4.00-8 Rib 4Ply 300  HiRun 41P205 11.00-20; 12-22.5; 285/80-22.5; 285/80-24.5; 295/80-22.5; 305/80-22.5 Peerless 3VTN5 2 
4.80/4.00-8 Stud 4Ply 300  Hi-Run 41Р207 12.00-20; 12.75-22.5: 14/80-20; 305/75-24.5; 305/85-22.5: 315/80-22.5 Peerless 3VTN6 2 
Tire Only | i LT235/80-17; LT245/75-17; 245/75-19.5; 255/70-18; 11265/70-17 Peerless 3VTN9 2 
4.00-6 Rib 4 Ply 300  Hi-Run 41Р208 Single Truck, Bus & RV V-Bar 
HS алоо h 4 Bly 180 b НЕНип HE VIELES ТЕ) BESTT 9.5; 235/75-16; 245/70-17; L1245/70-17; L1245/75-16 Peerless 3VTL9 2 
í .50- awtooth ly b Hi-Run kidsteer/Skidloader Chain 
4.10/3.50-6 Sawtooth ^ 4Ply 40010 HiRun 41Р193 7.50x16, 8.00x16, 10х15, 10x16.5NHS, 29x12x16NHS, 29x13.50x15, 38x10x18, 
4.80/4.00-8 Stud 4Ply 400  HiRun 41P206 235/70R15, 235/80R16, 235/75R16.5, 245/75R16, 245/70R17.5, 255/75R15, Peerless 39R866 1 
008 Rib 4Ply 300  Hi-Run 41P204 255/70R16, 265/70R15, 265/75R15, 265/60R17, 275/55R17, 275/60R17 
olf Cart Tire Cross Chains 
Tire and Rim V-bar, 4/0 x 10 Link 
18x8.5-8 Golf Turf 5 Lugs 4Ply 81516 Marastar 53DP41 Single Truck, Bus, RV Peerless 3ULG3 1 
18 x 8.5-8 Golf Turf 4 Lugs 4Ply 81510 Hi-Run 54YL18 V-har, 6/0 x 9 Links 
Ble m Golf Turf 4 Lugs 4Ply 81510 Marastar 53DP40 Single Truck, Bus, RV Peerless 3ULG4 1 
ire Only Chain Tighteners 
205/50-10 Golf Turf 4Ply 67510 Marastar 53DP45 Truck-Spring 
18 x 8.5-8 Golf Turf 4Ply 815Ib НІ-Вип 41Р194 Light Truck Link Peerless 3VTR1 2 
Power Equipment Large Truck Link Peerless 3VTR2 2 
Tire Only 
4.10/3.50-4 Stud 2Ply 2301р Hi-Run 41Р180 
4.10/3.50-6 Stud 2Ply 29018 Hi-Run 41P182 Ac 
Riding Mower I bili 
Tire Er Rim Wheel Locks D er 
11x4.0-5 Smooth 2Ply 325Ib Marastar 53DP35 
15 x 6.00-6 5012 Ply 36510 HiRun 54YL20 | The Protector™—Powerful theft deterrent 
Tire Only that offers a level of security to standard car 
13 x 5.00-6 Tur 2Ply 295Ib Hi-Run 41P173 e urity 
BM zz zn ш | ее 2065 
x 6.504 U05 ly Hi-Run x > 
15 x 6.0-6 ur 2Ply 365b HiRun 41Р171 | TNT Trailer Lock—Thick wall, steel 
16 x 6.5-8 ur 2Ply 41510 Hi-Run 41Р172 i i i 
18x 858 m 2 іу 5151b H-Run 41P174 construction lock can be installed on either 
18 x 8.50-8 5005 А Ру 8151 Hi-Run 54YL46 | Side of trailer. 39C431 39C433 
18x 9.5-8 ur 2Ply 6951р Hi-Run 41P175 
20 x 8.00-8 ur 2Ply 6001b Hi-Run 41P176 РУТЕ TER пет 
20 х 8.00-10 5005 4Ply 8951р Hi-Run 54YL53 р 
20 x 10.00-10 SU05 4 Ply 1,160 Ib НЕШ 54YL50 The Protector Anti-Theft Wheel Lock 0 to 13 in wide, Adjustable 396431 
23x 10.5-12 ur 4Ply 1.34010 Hi-Run 41Р179 TNT Truck/Trailer Lock Single or Dual 22% to 24% in Wheels 396433 
ATV Tire 
Tire Only 5 . asset Bolt Hole Overall Max. Пет 
8x9.50-8 Knobby 2Ply 22510 Hi-Run 41P214 |. Y Spacing Length Temp. No. 
16x87 Knobby  2Piy 1101b Н-Вип 41P213 | GHECKPOINT Red 
AES EE ZR Ере ШЫҒА EC REA 
x 10- y 36510 Hi-Run T , Yellow 
22x 11-8 Knobby —2Py 340 H-un 41215 | Loose Wheel Nut 19mm 57mm 257 °F 38XK74 
25 x 12-9 Knobby 2Ply 4300 Hi-Run 41P216 p 20mm 57mm 257°F 38XK75 
25 x 8-12 SU10 2Ply 29015 Hi-Run 41P218 21mm 57mm 257 °Е 38XK76 
23x 8-11 5010 4Ply 255|b HiRun 41Р219 Indicators 22mm 57mm 257 °Е 38XK77 
N P Hi- ; P or 
45/70-6 оору. - 2Ру 165 HiRun cL Use these convenient indicators шп rmm 257 3M 
Tire Size With Valve Мо. | to improve the safety by provid- 28mm 72mm 257 Е 38XK83 
КЕН иш та Nos. 41Р182 and 41P193 ТВ13 41Р282 ing a visual indication of nut Ш mn 7 E 2 7 SINKS? 
410/350-4 Tire Nos. 41P180 and 41P191 TR8/ 41P279 | movement where it is critical, BoltHole Overall Max. Item 33mm 72mm 257°F 38XK88 
480/400-8 Tire Nos. 41P204 and 41P206 TR87 41Р288 | such as on commercial vehicle Spacing Length Temp. No. 38mm 84mm 257 °Е 38XK92 
480/400-8 Tire Nos. 41P204 and 41P206 ТВ13 41Р280 Sp 40 84 257 °F 38XK93 
TRUE "e tire No. 41P171 TRI3 41Р284 | Wheels. Can also help to identify — "Symm 72mm 329°F 38XK86 41 тт 84mm 257*F 38XK94 
18 x 850/950-8 Tire Nos. 41P174 and 41P175 TR6 — 41P286 | if a wheel is overheating. 38mm 225іп 329 °Е 38XK70 ^ 46mm 2.25іп 257 °Е 38XK96 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Vehicle Accessories 


Overall Flag Flag Mfr. Item 
Description Height Height Width Model No. 

White Whip, Orange Flag, Threaded Hex Base 

Light Duty 
With (X) 7ft ТИіп 11%in FSRR7O-HB БҮМНТ 
General Duty 
Without (X) зї in 12in FS3-0 5UYJ9 
With (X) 3ft dilin 12in FS3X-0 5UYKO 
Without (X) 5ft Тіп 12іп Ғ55-0 5UYK3 
With (X) 5ft Тіп 12іп Ғ55Х-0 5UYK4 
Without (X) 88 tin 12in FS8-0 5UYK7 
With (X) 88 Tiin 12in FS8X-0 5UYK8 
With (X) 10ft іп 12in  FS10X0 5UYL2 
With (X) 128 іп 12in  FS12X-0  5UYL6 
Whip with Quick-Disconnect Base 

General Duty 
Without (X) 38 іп 12in  FS3L-QD-O 160786 
With Reflective (X) 5ft Тіп 12іп  FS5X-QD-O 160793 
With Reflective (X) 6ft — 11in 12іп  FSOX-QD-O 160797 
Without (X) 6ft diin 12in  FS6-QD- ШІ 160795 
With Reflective (X) 8ft Тіп 12in Ғ58Х-00-0 160808 
With Reflective (X) 10ft 11іп 12in Ыр 160776 
Whip Split Pole with Quick-Disconnect Base 

General Duty 
With Reflective (X) 88 dilin 12іп FS8X-SPQD-O 160809 
With Reflective (X) 10ft  1iin 12in FSTOX-SPQD-O 160777 

y. 7 

PRODUCTS CO. зутсв 

Measuring Sticks 

Lightweight fiberglass measuring stick has a 

folding 48" cross arm and folds down to 66". 

Marked to take measurements in standard 

units. 55ММ04 measures from 6 ft. to 15 ft. 55MNO4 


tall and collapses to 51" for storage and is 
orange in color. Fiberglass material. 


Item 
Description No. 
B/A Products to, 
0" to 180" 3VTG6 
J.J. Keller 
6 ft. to 25 ft. 55MN04 
Black Rubber 
Mud Flaps 
= Sold as a Pair 
Item 
М 1 Thickness No. 

12in 18in Vain 3VUH3 

20 in 18in YA in 3VUH4 

24 in 12 іп 3A in 3VUH7 

24 in 14 іп Ye in 3VUH8 

24 іп 18in Ya in 3VUH5 

24 in 20in Y in 3VUH6 

24 іп 24 іп win 400К18 

24 іп 30 in 3A in 400K16 

24in 30 in іп 400К19 400K19 

24 іп 36 in VAT 400K17 

24 іп 36 in vein 400К20 

3VUN3 


3VUNG 


3VUN4 


M" 


Truck Hood Latches 


L Item ч 
Туре (in. Мо. қ 
Hood Latch 
U-Shaped Ball Cup біп 3VUNS3 


U-Shaped Ball Cup 
Rubber Hood 
U-Shaped Ball Cup 


7 іп 3VUNA » 
4% in 3VUNS 


{йїп 3VUNG 3VUN5 


e» 
CHECKERS 
< 


SAFETY GROUP. 


Safety Whips 


High-visibility warning whips alert other vehicles to 

your presence, to help prevent accidents. Whips are 
constructed of premium fiberglass resin and include 
mounting base and Day Bright™ fluorescent orange nylon 


mesh flag, with or without 3M? Scotchlite® Reflective X. '  9UYK3 
Note: Replacement flags are available on Grainger.com®. 
Overall Flag Flag Mfr. Item 
Description Height Height Width Model No. 
Whip Bases 
Heavy-Duty Spring Mount = = 
For Whips Up to 8 ft. FS7006  5UYR2 
Female Quick-Disconnect 
Base Mount with Debris Cap = —  FSQDB-DUD 160835 
Female Quick-Disconnect 
Base Mount with Hot pem — = FSQD-B 160834 


Plug and Debris Cap 
Quick-Disconnect 

Base Mount Kit 
Magnetic Mount Base for 
Non-Lighted Whips 


FSQDKIT-DUD 16D840 
FS7009 


SUYR6 


30PD55 
Bolt-On Truck Steps 
Step Width Step Depth Material Color 
Flexible Truck Steps 
12in 4% in Steel Black 
30 in 4 5^ in Steel Black 
Foldable Truck Steps 
4% in 2 зіп Stainless Steel Silver 
654 in 7 in Aluminum Silver 
4% in 2 Ve in Steel Black 
4 3 in 2 Ve in Steel Silver 
Permanent Truck Steps 
12in 1 іп Steel Black 
Retractable Truck Steps 
14 V in 2 ^in Steel Black 
14 ^ in 2 ^in Steel Black 
14 ^ in 2 ^in Steel Yellow 


45TX99 


ED so 


30PD57 


Outrigger Pads 


= Pads protect the crane and the 
surface where the crane is used 


Load Capacity 


Vertical Pad Length Pad Width Рай Thickness Material 
Buyers Products 
ES 18 in 18 in 2in Rubber 
24 in 24 in Tin Rubber 
Safety Tech Outrigger Pad 
22.5 tons 15 іп 15 іп Эд in UHMW, HDPE 
27.5 tons 18in 18 in 1 іп UHMW, НОРЕ 
30 tons 24 in 24 in lin UHMW, HDPE 
31 tons 24 in 24 in 2in UHMW, HDPE 
Titan 
12 іп 12 іп 1 іп Polymer 
50 tons 18 in 18 in Tin Polymer 
12 іп 12 іп 1 іп Polymer 
18in 18 in 1 іп Polymer 
100008 18 in 18 in 2 in Polymer 
24 іп 24 іп 2in Polymer 
150 tons 36 in 36 in 2%in Polymer 
18 in 12 іп 3 іп Polymer 
200 tons 36 in 36 in 3in Polymer 
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5UYK8 


5UYR2 


30PD97 


2 


Item 
No. 


30PD55 
30PD49 


3VRY7 
3VTD6 
30PD97 
30PD95 


30PD60 
19A787 


19A788 
30PD56 


rw 


«нокт 


SAFETY GROUP 


= Rope-style or built-in handles 
are easy to grasp for placement 


Item 
No. 


3MHD8 
30PD57 


45TX96 
45TX97 
45TX98 
45TX99 


33W475 
33W480 
33W476 
33W481 
33W479 
33W478 
33W473 
33W477 
33W474 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Vehicle Accessories 


6TUJ4 


3VTEG 33NUS0 / 
33NU83 27 
Hamsar" , 
А Grakon Company b С @ MONOPRICE 39CJ21 
ч Б e 5 
NOCO Гколовя21 v: Xon 
12/06 Power Accessories 
Item 
Item Includes Amps No. 
Bell : 
5 Outlet 12V Power Station Hook ce —  8TUM 
(2) Splice Connectors, 18 in Lead 
Wire with Female Spade Terminal, 6 
Auxiliary Power Outlet in Ground Wire with Female Spade 5A 1ЕҮ/4 
Terminal, Mounting Screw, Protective 
Cap, Universal Mounting Bracket 
Power Outlet Twin Socket Splitter 5-Amp Fused Plug БА  1EYVi 
Hamsar 
3-Outlet Multisocket 36 in lead, Screw Mount 15A X 3VTE6 
Mobilespec 
Headsets,108 min. Talk Time, Wireless USB Charge Cable 450X82 
Monoprice 
Apple Lightning Charger — — 289X95 
NOCO 
Lighter Plug Adapter with Extension Cord — — .— 417Ү79 
Power Adapter — 15A  417Y78 
Power Outlet Twin Socket Splitter — 15A  417Y80 
Roadpro 
Auxiliary Power Outlet Spring Loaded Lid 33NU57 
Heated Blanket 8 ft Power Cord 46A 396,23 
Lighter Plug Adapter with Extension Cord — Extension Cord and Lighter Plug 15A  33NU50 
Lighter Socket Adapter with Battery Clips 2-ft 14ga Wire 10A 33NU60 
Quart Slow Cooker 12V Plug with 6 ft Power Cord 8A  33NU83 
Replacement Cigarette Lighter Plug 33NU59 
TruckSpec 
Fused Replacement Plug — — 390,21 


20V771 
33UG04 


с 
Cobra 
@ л». 54XV05 
® са Description 
H obra 
Uniden 25 LTD Compact Professional CB Radio 


29 LTD Classic Professional CB Radio 
40 Channels with LCD Display and 

RF Gain Control Compact Design 
Bluetooth® Technology and 

iRadar® compatibility CB Radio 
Uniden 

Compact Mobile CB Radio 

Compact Mobile CB Radio with PA 

40 Channel Compact Mobile CB Radio 


CB Radios 


a Full 40 channel operation 
= Frequency: 26.965 

to 27.405 MHz 
= Backlit LCD display 


33NU72 33NU85 
Б ы 
ж 33NU79 
Portable Vehicle Fans < 
Item 
Type Includes Amps No. 
Car Fan 
Heater 12V Port Plug, 6 ft Power Cord, Mounting Hardware 15A 33М/84 
Heavy Duty 10 ft Power Cord, Mounting Hardware 13A 33М/72 
Oscillating 12V 10 ft Power Cord, Mounting Hardware 06А  33NU71 
Tornado 12V 11 ft Power Cord — 33NU79 
Vehicle Direct Wired Heater/Fan н ] 
Heat or Fan 7-ft 12-Gauge 14 ft Wire, Swivel Stand and 25А 33NU85 


Hook-and-Loop Material for Mounting 


954 GRAINGER. 
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Нет 
No. 


33UG02 
33UG04 


33UG07 


54XV05 
20V771 


20V772 
20V773 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


49KD99 


> 


ve rq REAR VIEW 
е бессо ff L.ISAFETY 
Monitor Viewing Item 

Includes Camera Res. Size Angle No. 
Buyers Products 
Wireless Remote Controller 420k Pixels Тіп 120? 30PD21 
Ecco 
C2013B Camera and ECTC20-4 í o 
20m Cable, 70008 Monitor 800 x 480 Píxeles -- 120 49KD99 
EC2014-WC Camera, 800 x 480 Pixels — 1209: 49KD66 


EC5605-WM Monitor 

Federal Signal 

(1) 5.6 in Monitor, (1) 65-ft Cable, (1) 
Camera, 16 Infrared LED for Night 
Vision, and Integrated Microphone 
Rear View Safety/RVS Systems 
66 ft Cable for Camera, 7 in TFT 
LCD Color Monitor with Universal 
Mount, Camera, Double RCA and 
Power Converter, Instructions, 
Power Connection Wire, 

Remote Control, Screw Kit 


224.6К Pixels — 5.6 in 45°/45°, 65°/65° 12Ү126 


410k Pixels Тіп 130% 6HCJ6 


60HK18 


GARMIN. 55ММ/85 


GPS Navigators 


Display 
Width 
(in.) 


1.5 


Display 
Height 
(in.) 


Mfr. 
Model 


Item 
Features No. 
Handheld 
ABC Sensors, Multi-GNSS Support, 
Transflective Color TFT, Wikiloc Trails 
Suction Cup 
Bluetooth® Calling and Voice Command, 
Foursquare® Information, Lifetime USA 
and Canada Maps, Spoken Turn-By-Turn 
Directions, TripAdvisor®, WSVGA Color TFT 
ELD Compliance, Extra-Large Display, = 
Hands-Free Calling, IPS Color TFT, — 
Voice Assistant, Wireless Updates — 
Foursquare® Information, Lifetime USA 
and Canada Maps with Traffic Service, 
Spoken Turn-By-Turn Directions, 
TripAdvisor®, WQVGA Color TFT 
Wrist 
Built to Military Standards, Extended Battery Life, 
Galileo Satellite Systems to Provide Accurate 
Positioning, Glonass, High-Resolution 4-Color 
Gray LCD, Night Vision Goggle Compatible 


2.5 GPSMAP66S 60НК18 


3.5in DRIVESMART65 55Р080 


DEZLOTR1000 
DEZLOTR700 
DEZLOTR800 


60KT35 
60КТ36 
60KT37 


| 


44in  2.5in  DRIVES2LM 55PC79 


14in  0.9in FORETREX601 55ММ/85 


(БЕШ) | ша) Hrac To 


Interior Accessories 


Item 
Description Color No. 
Bell 
LCD Clock Black & Chrome 6TUJ2 
Jumbo LCD Clock Віаск/5іїуег 1EYT7 
Mobile Mount Holder 
with Suction Cups and Black & Chrome 6TUH4 
Air Vent Mounts 
Drink Holder, Window Mount 
with Self-Adjusting Fingers, Black 1ЕҮХЗ 
Fits Up to 44 oz Drinks 
Drink Holder with Nonslip Base 
with Self-Adjusting Fingers, Black 1ЕҮХ5 
Col Е ib ti cz DaS Black 1EZC5 
ollapsible Trash Can ас 
19MR24 сү; Сап Litter Bag with Black 1EZC6 
6 Disposable Liners 
nsurance/Registration Wallet Black 1EZC7 
OccuNomix 
zear Bel таоме Yellow 19MR24 
eatbelt Cover, Hi- 
Visibility Orange Orange 616274 
Impacto 
E Cushion Blue 122329 
ur-Zoff 
122323 Pet-Hair Remover, 5 In. Gray 132999 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Back-Up Alarms & Horns 
RAL SIGNAL GEcco 


= 
Back-Up Alarms m yeva Ш) s.n) Оза 


Standard—Compact alarms provide a cost-effective warning solution with exceptional durability and 
protection against moisture, dust, and vibration. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


35ZX61 


Self-Grounding—Eliminates potential corrosion points. Epoxy sealed from moisture, dust, and vibration. 


Self-Adjusting—Constantly measures ambient noise and adjusts sound level. Eliminates the need for 
constant manual adjustment and helps prevent intentional alarm disconnection. 


Sound Housing Mfr. Item 
Level Voltage Material L Ww H Brand Model No. 
Standard 
Universal Mount _ 
18С528 87dB 12102470С Glass Filled Nylon Ді iin 2%іп  FederaSigna 210238-W 357Х61 
97 dB 12 to 24V DC Glass Filled Nylon 4 іп 1% 2%in Federal Signal 210239-5 39Ғ744 
97 dB 12 to 24V DC Fiberglass Reinforced Nylon 1 7 іп 4in 2 Vin Ecco 520 3WRU1 
97 dB 12 to 24V DC lass Filled Nylon 49&in 1i4in 2%in  FederalSignal 210239-W 357Х62 
97 dB 12 to 48V DC ABS Plastic 4¥%in 1T%in 2%in — 180528 180528 
97 dB 12 to 48V DC ABS Plastic 4Vein 1%in 3 in — 2ERT2 2ERT2 
21DH94 97 dB 12V DC Glass/Nylon 4in  19/4in 25/«in Ecco 510 49KD24 
102 dB 12 to 24V DC Glass Filled Nylon 4%in 14^ 2%in Federal Signal 210240-5 39Е745 
102 dB 12 to 24V DC Glass Filled Nylon 4¥2in Тиіп 2%in Federal Signal 210240-W 357Х63 
107 dB 12 їо 24У DC Fiberglass Reinforced Nylon 1 %in 4in 2 іп Ecco 575 3WRU2 
107 dB 12 to 36V DC Steel 2% in 5 in 3 in Ecco 630N — 3WRUS 
Center Mount 
87 dB 12 to 24V DC Glass/Nylon Зот Iin 2%in Velvac 697287 210Н93 
97 dB 12 to 24V DC Glass/Nylon Зп Iin 2%in Velvac 697297 210Н94 
13A522 107 dB 12 to 24V DC Glass/Nylon 3% 1YWin 27sin Velvac 697107 — 21DH91 
112 dB 12 to 24V DC Glass/Nylon 5 ?іп 2 Yin 396 in Velvac 697112 210Н92 
Bracket Mount 
97 dB 12 to 24V DC Plastic 213i 19*in 2%in Wolo BA-97 134522 
112 dB 12 to 48V DC Plastic 5in 2%in 3%#їп Wolo BA-550 13А521 
Self-Grounding 
SULJ6 87 dB 12 to 24V DC Epoxy 4 in — -- Federal Signal 210238-5 357Х60 
97 (В 12 to 24V DC Plastic 4in 1%іп 2%іп Buyers Products ВАО972 30.6 
97 dB 12 to 24V DC Nylon 3 16 in 11%6іп 3 6 in Grote 73040 2CXB3 
107 dB 12 to 24V DC Nylon 3 Asin 1'94ein 3 Hein Grote 73090 2CXB5 
Self-Adjusting 
821010248 12 to 24V DC Glass Filled Nylon 1% in 4in 2%in Smart SA950 3WRT4 
82 їо 107dB 12 to 24V DC Steel 5in 2%іп 2%in Smart SA901N  3WRT5 
gm Cae 
Electric Horns MS 
Dia. L w H Mfr. Item 
dB Voltage Mounting Material (in.) (in.) (іп) (іп) — Brand Model No. 
Electric Horns 
114.4 dB @ 1 meter 12-60V DC Bracket Mount Plastic Sin 4%1іп4 зіп 4%in Wolo EE100 3FHX7 
115 dB @ 1 meter 12V DC Bracket Mount Steel 3%in - 2%in - Wolo 357-12 3FHY6 
115 dB 21 meter —24VDC Bracket Mount Stee Janin - 2%in - Wolo 357-24 3FHY7 
116 dB @ 1 meter 12VDC Опаег Hood Steel and Plastic 3 72 іпЗ vé in3 іп 3%in Wolo 385-2T 3FHU7 
125 dB 12V DC — Steel — -- 3n 39*$in Grote 72100-5 2CXB1 
135 dB 12V DC — Steel = — = = Grote 72010-5 2VPN3 
125 dB 12V DC — Steel — _ — — — Grote 72110-5 2VPN4 
115 dB 24/48V DC Bolt On Metal 5in Тіп 5in 2%in Woo  372LA-24/48  33HE41 
123.5 dB @ 1 meter 12/06 Single Stud ABSPlasic — 5 %in3 in 4%%sin Wolo 719 33HE40 
115 dB 24/48/0060 Bolt On Metal біп Тіп 5in 2%in  Wolo  37/2LB-24/48 ЗЗНЕДЗ 
115 dB 24/48/00 — Bolt On Meta 5in Тіп 5in 2%in  Wolo  372LC-24/48 33HE44 
115 dB @ 1 meter 12VDC Опаег Hood Steel ЗИ - 2in - Wolo 305-2T 3FHU3 
116 dB @ 1 meter 12VDC Under Hood Steel and Plastic — 3Véin3?iin 3%in Wolo 380-2T 3FHUG 
115 dB @ 1 meter 12VDC Bracket Mount Steel Sin 2%in4d%in 6 іп Wolo 370LA-12L2 — 3FHX8 
115 dB 01 meter — 36V DC Bracket Mount Steel ЗУ - 2%in - Wolo 357-36 3FHY8 
115 dB © 1 meter 36-48/ DC Bracket Mount Stee Sin 2%in4%in 6 йіп Wolo 370LC-36/48L2WV ЗЕНҮЗ 
Accessories 
Horn Button Switch Wolo Н5-1 3FHW7 
Horn Button Switch And Wire Wolo HS-2 3FHW8 
L Item 
= Нет dB Material Finish Mounting Includes (in. Мо. 
Air Horns p un | 
FIAMM Dual Trumpet Horn 120 dB @ 1 meter Stainless Steel — Unfinished — Universal Mount — 18in 53CU85 
12VDC ————= Dual Trumpet Horn Kit 135 dB @ 1 meter Plastic Unfinished Universal Mount Compressor, Vinyl Tubing 7 /2in 53CU66 
E: ^ Dual Trumpet Horn Kit 136 dB @ 1 meter — Aluminum Unfinished ^ Universal Mount Compressor, Vinyl Tubing 7 Y? іп 53CU67 
PE CI Dual Trumpet Horn Kit 137 dB @ 1 meter Plastic Chrome Universal Mount Compressor, Vinyl Tubing 7 Уїп 53CU68 
» V ч Portable Horn 125 dB @ 1 meter — Aluminum Unfinished ^ Universal Mount — Зіп 53CU64 
е 53CU85 e - Chrome-Plated Direct Drive 
> pua Trumpet BU 118 dB @ 1 meter Plastic ned mastio Under-Hood Compressor, Relay, Hose, 12 ⁄4in 3FHV1 
53CcU66 ^ 9 á and Mounting Hardware 
53CU68 Dual Trumpet Horn 116 dB @ 1 meter Stainless Steel ERER Exterior Moun Gasket and Sign 955 48 %in 3FHWS 
Red Plastic Chrome-Plated Direct Drive 
Dual Trumpet Horn 118 dB @ 1 meter Plastic / Metal Under-Hood Compressor, Relay, Hose, 8 У іп 3FHU9 
Ж е; @ and Moun ng Hardware 
2 5% i А eavy-Duty Direct Drive 
х 3FHV1 Dual Trumpet Horn 120 dB @ 1 meter ene ang Chrome Metal Paaran Moun Compressor, Relay, Hose, 13 % іп 3FHV2 
bul and Mounting Hardware 
Inlet Hose with Brass 
Chrome Plated ; um 
Extreme Duty Dual Exterior Moun Fittings, Gaske i 
3FHV2 rumpet Horn 125 dB @ 1 Metro Steel Mumpet and or Under Hood and Stainless Steel 14%2in 3FHV5 
Mounting Hardware 
DAT zu " 130dB@1meter Brass зв Exterior Dun авара 24 0 п 3FHV8 
Low Tone and Hig n olishe ; asket and Stainless P 
one Trumpet Set 116 dB @ 1 meter ш. Steel Stainless Steal Exterior Moun с Steel Eo S д 18 %1п 3FHW4 
T" right Chrome ompressor, Hose, r 
Marine Air Horn 127 dB @ 1 meter Plated Finish Chrome Plated Bracket Mouni Relay, Mounting Hardware 9 зіп 33HE56 
hree Trumpet 10-ft of %4 in 00 
rain: Horn 152 dB @ 1 meter Brass Chrome Exterior Moun High-Pressure Hose, 16 / іп 3FHV9 


and Solenoid 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE Scan. Order. Done. = 
Vehicle Accessories Details on page А1. 


Handle Handle Handle Blade Item 
Type Length Material Handle Color Width Brand No. 
Fixed Тіп Plastic Assorted 4 in Subzero 491Х34 
Fixed 7in Plastic Blue 4%їп Subzero 49LX36 
Non-Slip Grip біп Plastic Assorted 4in Frostbite — 60KT75 
Non-Slip Grip 11in Plastic Gray, Red 4in Subzero 446/11 
1GLR6 Telescopic 48in Aluminum Black біп  Manplow 406Ғ52 
Snow Brushes and Brooms 
Fixed 32 in Steel Camouflage, Green 4 йіп Subzero — 446V16 
49LX33 Fixed 32 іп Aluminum Black, Yellow Yin True Temper 45TX43 
Fixed 36in ^ Aluminum Black, Yellow — True Temper 45PE56 
Fixed 38 in Rubber Black 4 іп Subzero 21ЕК29 
Fixed 39in ^ Aluminum Black, Gray 4in Mallory 446/15 
Foam Comfort Grip — 7 7 іп Plastic Assorted 4in Frostbite 60КТ76 
16A725 Foam Comfort Grip — 11 іп Plastic Assorted 4in Frostbite — 60KT77 
Foam Comfort Grip — 26 in Plastic Assorted 5in Mallory — 1GLR4 
Foam Comfort Grip — 35 in Aluminum Assorted 5in Mallory 1GLR2 
Foam Comfort Grip — 36in ^ Aluminum Assorted 4in Frostbite 60КТ78 
446V19 Foam Comfort Grip into Aluminum Assorted 4in Frostbite 60КТ79 
Non-Slip Grip 23 in Rubber Blue зїп Subzero —16A726 
Plastic Contour Grip — 16 in Plastic Assorted 3%in Mallory X 1GLR6 
Plastic Contour Grip 19 74 іп Plastic Black 2in Ability One 48TC59 
elescopic s Steel Black, Yellow 4in Subzero 446/12 
elescopic sanio Aluminum Assorted 5in Mallory 1GLP9 
16A722 Telescopic 35 in Rubber Black 4%in Subzero 21ЕК30 
elescopic pu to Steel Black, Yellow 4in Subzero — 446V13 
21EK35 38i ІП 
elescopic БОП Steel Black, Blue 4in Subzero 446/18 
SUBZERO | mm m e ae UM as 
aad = (WESTWARD elescopic in uminum ack, Gray in allory 
PS SUBZERO EZ UB WésrWARD elescopic 50 in Rubber Black 4%їп Subzero  21EK31 
elescopic 51 in Plastic Black 4in Subzero — 16A724 
Snow Removal Tools Telescopic 54 in Rubber Assorted 4in Subzero 21EK34 
elescopic 54 in Foam Black, Blue 4%in Subzero —16A723 
Handle Handle Handle Blade Item Telescopic 54 in Aluminum Assorted 5in Subzero 491Х38 
Type Length Material Handle Color Width Brand No. elescopic 60 in Foam Black 4in Subzero — 164727 
Ice Scrapers i Е 4 Telescopic 60 in Steel Gray, Red 4%in Subzero 446119 
Contour Grip 5 in Plastic Assorted 4in Subzero — 49LX33 Snow Shovels and Snow Pushers 
Ergonomic 6 in Plastic Black 4 in Subzero — 49LX32 Straigh 22in Plastic — 9 in Subzero 21ЕК35 
Ergonomic in am а Blue 4 3% in ЕШ ШК Straigh 25 in Steel — 10%іп Westward  38ZF78 
ixe in astic ssorte біп rostbite : 30 in to ч : 
Fixed біп Plastic Assorted 4in Subzero 49Lx3s |  Straigh 37in Plastic Е 8%in Subzero 16А722 
4GYU6 4GYX6 
D 32UM46 A — m - 
SLIP 
‘GRIP. - - 


Protection Products — ^" == Grote. т VEIVAC: visas y 


Vehicle protection accessories are made with Slip-N-Grip® dual-layer plastic for 


extra elasticity and strength. Designed to stay in place, material will not easily Automotive Mirrors 2FAH1 
slide or tear leaving carpet or upholstery exposed. 2 | 
15 ; Item Pkg. » For additional products, see Grainger.com® 
Description Size Color No. Qty. 
Seat Covers, Premium Plastic, Roll 32 in x 56 in Clear 4GYU6 200 Mfr. Item 
Seat Covers, Premium Plastic, IFB-Boxed 32 in x 56 in Clear 4GYU7 250 Description Brand Model No. 
Seat Covers, Value Plastic, Roll 32 in x 52 in Clear 4GYU8 500 Heated Round Mirror 
Floor Mats, Plastic, Roll 16% in x 21 in White 4GYU9 500 8" with Offset Ball Stud, Stainless Steel, Includes 
Paper Floor Mat, 17" х 22" 17 inx22in White 547750 500 60” Cable and Adhesive Heater Board Grote 12183 2CVK3 
Fender Covers, PVC 2 ftx 3 ft Black 4GYX7 10 Hood Mount Mirrors 
Car Covers, Plastic, Roll 13% in x 25 ft Clear 4GYX3 30 8" Fender Mount- Stainless Steel Grote 28443 2CVL2 
Tire Maskers, Plastic, Roll 45 in x 40 in Clear 4GYX6 50 Interior Rear View Mirrors 
Heavy Duty Battery Bag 22 in x 32 in Clear 4GYW1 10 Rear View Mounting Kit for No. 2FAK7 Velvac 723097 2FAK9 
Rear Wiper Blade Protector 3 in x 27 in Clear 4GYV9 500 Panoramic View Mirror 
Blank Plastic Key Tag — — — 415 in x A in White 4GYY1 1000 2 Ув inH" x 34 % inL" with 5-Panels Westward 320М46 — 32UM46 
Steering Wheel Cover 24 in Dia. — Clear 46YW8 500 Rectangle Mirrors 
Steering Wheel Cover Truck 3 inDia. — - Clear 4З 250 — Wheel Cover, Truck 35 in Dia. — Clear 4GYW9 250 4" x 5%" Stick-On, Aluminum Velvac 723075 2FAH1 
617'W x 10'H Side-Mount Wide Angle, Velvac 704032 2FAJ8 


Steel with White Finish 
Black, Manual Flat Glass, Right Side Velvac 714580 2FAJA 
Black, Manual Flat Glass, Left Side Velvac 714579 2FAJ2 
15 in x9 in Truck Mirror - Split Glass, Right Side, Class A Velvac 715642 5MCZ4 
15 in" x 9 іп" Truck Mirror - Split Glass, Left Side, Class A Velvac 715641 5MCZ3 
Round Blind Spot Mirrors 
3%" Stick-On Velvac 723065 2DPD3 
Round Mirrors 


2AGH4 
М\й + 


3' Stick-On Convex, Aluminum Grote 12004 2CVK1 

5" Center Mount Convex, Stainless Steel Velvac 708520 2DPC9 

6" Center Mount Convex, Stainless Steel Velvac 708515 2FAF9 

6" Convex with Mounting Arm Assembly, Stainless Steel Grote 28043 2CVL1 

Front Floor Mats and Covers 712" Center Mount Convex, Stainless Steel Velvac 708508 2FAF5 

7%" Offset Convex, Stainless Steel Velvac 708509 2FAF7 

Wheel Item 8% Center Mount Convex, Stainless Steel Velvac 708501 2FAF1 

Description Color Dia. (in.) Brand No. 8' with Offset Ball Stud, Stainless Steel Grote 12173 2CVK2 

Automotive Floor Mats 87" Offset Convex, Stainless Steel Velvac 708502 2FAF3 

All Weather Rubber, Pkg. of 2 Black — Weathertech 2А0Н4 West Coast Mirrors 

W54 All-Weather Front Mats Black — Weathertech — 2AGH7 6'W x 16'H Economy, Aluminum Grote 16244 2CVK8 

Steering Wheel Covers 617W x 16'H Economy Black Ribbed, Polypropylene Grote 16092 2CVK6 

Universal Bucket, Includes (2) Seat Black un Bell 1Е7В4 617'W x 16'H Ribbed Back, Black Finish Velvac 705104 2FAE6 

Covers, (2) Head Rest Covers 7' x 16" 2020 West Coast Velvac 718388-5 5М078 

Genuine Leather Steering Wheel Cover Black 147 to 157 Bell 1EZB7 7 in x 16 in" Heated Remote Control Mirror, Stainless Steel Grote 28461 2CVL3 

Bandera Steering Wheel Cover Black 15 in Bell 1EZC4 8 in" x 16 іп" Truck Mirror - Split Glass Velvac — 718387-5 5МС27 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Tailgate Spreaders & Accessories 


Tailgate Spreaders Snow 3x/ “ШТ? 5% 


Connect to trucks, utility vehicles, tractors, and other vehicles. Integrated steel augers. Sealed, heavy- 
duty 12V electric drive motors and transmissions. Rustproof spinners. 


36RM29 49XE21 


Pelletized Ice Melt, Seed, and Fertilizers—Has 20-ft. insulated harness with On/Off switch and a 
manual flow gate with 10-ft. cable to adjust the flow rate. 


Rock Salt and Nonpelletized Ice Melt—2FGV4 has 20-ft. insulated harness with On/Off switch, 
manual flow gate with 10-ft. cable for adjusting flow rate, and a feed auger. 49XE20 has digital, 
variable-speed controller that allows easy control of spread width. Includes polyethylene lid. 36RM29 
and 36RM31 are prewired for an optional vibrator kit (sold separately). 36RM31 includes variable-speed 
controller for adjusting flow rate. 


Sand/Salt or Bulk Salt—Dual variable-speed controls adjust flow rate and spread width indepen- 
dently. Top screen stops rocks or large chunks from getting jammed in the auger. Built-in vibrator can 
be turned off and on. Mounting kit with straps included, except 49XE27 (mount is available separately). 
Material stays dry and safe while driving: 49XE21, 9X603, 9VPYO, 36RM30, and 36RM32 have a fitted 
hard lid; 4CAD4 has a fitted tarp. 36RM34 has a dual-action polymer lid. 


Spread Mount A 
Description Cap. Width Type H w D Brand Model No. 
Tailgate Spreaders and Sprayer 
Fertilizers, Pelletized Ice Melt, Seed 3.0 cu ft Up to 25 2 in Receiver or SnowEX 30%in 31іп 22%in SnowEx SP-125-1 2FGV3 
Rock Salt and Nonpelletized Ice Melt 3.0 cu ft Up to 25 2 in Receiver 25in 23 in 33 in SnowEx SR-210 5RRF6 
Rock Salt and Nonpelletized Ice Melt 3.0 cu ft Up to 25 2 in Receiver or SnowEX 30%in $31in 22 ^in SnowEx SP-225-1 2FGV4 
Rock Salt and Nonpelletized Ice Melt 5.8 cu ft Up to 30 2 in Receiver 35 in 38in 20%іп SnowEx SP-575X-1  49XE20 
Rock Sal 4.4 cu ft 3to 30 2 in Receiver Hitch 40 іп 225in  21in SaltDogg TGSUVPROA 36RM31 
Rock Sal 8 cu ft 3to 30 Step Bumper 45%/oin 29.7in 26іп SaltDogg 05018 368М29 
Sand/Salt or Bulk Salt 5.3 cu ft Up to 30 3-Point Hitch or 2 in Receiver 34 іп 38in 20%іп SnowEx SP-1575-1  49XE21 
Sand/Salt or Bulk Salt 6.0 cu ft 30 ft 3-Point Hitch, 2 in Receiver or Bed 28in  495in 24іп SnowEx SD-600-1  49XE27 
50-50 Salt and Sand Mix, Bulk Salt 20.25 cu ft 5 to 30 Bed 28 in 48 in 53 in SaltDogg SHPE0750 9X603 
Sand/Salt or Bulk Salt 27.0 cu ft Up to 40 Bed 36in 48 5in 77іп SnowEx 32600 4CAD4 
Sand/Salt or Bulk Salt 54 cu ft 5 10 30 Bed 40in 47.8in 96іп SaltDogg SHPE2000 9/РҮ0 
Sand/Sal 11 cu. ft/ 825 Ib. 3to 30 2 in Receiver Hitch 46 in 53in 51 in SaltDogg TGSO7 36RM34 
Bagged Salt, Ice Melt 4cu 3 to 30 2 in Receiver Hitch 32 іп 30 in 30 in SaltDogg 10502 36RM30 
Sand/Bulk Salt 8 cu 3 to 30 2 in Receiver Hitch 45 in 38 in 38 in SaltDogg TGS03 36RM32 
Bulk Materials Sand/Salt Mixtures 27 cu ft Up to 30 Bed 34 іп 48 in 82 %a4in Buyers Products 5НРЕ1000 52К032 
Tailgate Spreader/Sprayer Accessories 
Vinyl Cover For Use with Nos. 2FGV3, 5RRF6, and 2FGV4 SnowEx WSC-020  5RRF8 
Material Flow Gate with Agitator and 10-ft Cable, For Use with No. 49XE20 SnowEx GAK-020-1  49XE22 
Variable-Speed Controller with Harness and Mounting Hardware, For Use with Nos. 2FGV3 and 2FGV4 SnowEx VAR-020 2НРЕ5 
Variable-Speed Controller, For Use with Salt Dogg TGS Series SaltDogg 3011864 368М28 
Full Swing-Away Receiver Hitch, For Use with Nos. 2FGV3, 2FGV4, and 49XE20 SnowEx PPT-175-1 49ХЕ24 
Spreader Drop Mount, For Use with Nos. 2FGV3, 2FGV4, and 49XE20 SnowEx DRM-175-1 49ХЕ23 
Pre-Wet Spray System, 30 gal. Spray Tank, Sprayer with Hose For Use with No. 4CAD4 SnowEx PWS-100  49XE33 
6AHY2 
55JH93 
55JJ04 
Snowplow Lights @ecco 
Headlamps come with high/low beam and turn signal light with shock-resistant mounting. 
Snow low Wiring Replacement — Item 
р Lens Shape Volt Bulb Connection Lumens Includes Pigtail No. 
H H LED 
Hydraulic Fluid | к 
А А Square 12 їо 24 Hardwired 1,800 Im, 3,600 Im (2) Headlights, Mounting Hardware, Wiring Harness = 55JH93 
Nonfoaming, antiwear Rectañgul 121024 Hardwired 1,600 Im, 2,400 Im (2) Headlights, Mounting Hardware, Wiring Harness — 55JJ04 
formula with antifreeze eclanguiar “421024 Hardwired 1,600 Im, 2,400 Im (2) Headlights, Mounting Hardware, Wiring Harness = 55,05 
iti Halogen 
additive. Buyers Products 
Pkg. Container Item Rectangular 12 Plug — Installation Hardware, Toggle Switch, Universal Wiring Harness — 36RM42 
Qty. Size No. Grote 
1 141 бАНҮ2 Rectangular 12 Hardwired 40,000 Im/25,000 Im (2) Lamps 2CXA6 2VPH4 
12 14 бАНҮЗ 8 12 Hardwired 40,000 1m/25,000 Im —12 iq  86AN3 i| 0" — 12  Hardwired ___40,000 Im/25,000 im ________{@) Lamps and Connectors —  — à à à à 20XA6 — 2UPHS. ) Lamps and Connectors 2CXA6 2VPH5 
Item 
rH) H Color Material Мо. 
j Bolt-On Base 
24in Fluorescent Orange Муюп — 6GAHV9 
Blade 25 in Red Poly — 6AHY6 * 
26 іп Yellow Nylon 6AHV6 


Guide Kits 7" Red Nylon 3VTH6 


28in Fluorescent Orange Nylon 3VTH4 
= Sold in pairs 36in Fluorescent Orange Nylon — 3VTH5 
48in Fluorescent Orange Nylon — 3VTH7 
Use them on your ‘Stud Mount 34"-16 Base 
plow or bumper 28 in Fluorescent Orange Nylon 3VTH9 
36in Fluorescent Orange Nylon — 3VTJ1 
to help you judge Stud Mount 7Ac"-20 Base 
distance and avoid әт Black Nylon 3VTJ2 


hidden obstacles. * With flags 
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Assembly 


For Use With Type No. 
Shoe Assembly 6AHW3 
Fisher A5516 Anti-Wear,6in — GAHWS 
Fisher A5517 Anti-Wear, 7 in — GAHV1 
Meyer 09126 Standard, 8in — 6GAHUB 
Western 49067 Standard, біл  GAHW3 
Western 49071 Heavy Duty, біп 6AHW4 


| Snow Plow Shoe 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE Scan. Order. Done. == 
Truck Boxes Details on page A1. 


(crescent 
weather guard) 11:11) 4 ex 


Truck Boxes 


= Fully weather resistant 
= Powder-coated finish 

= Tamper-Resistant Lock 
Keep expensive tools safe 
and prevent them from 
sliding around your truck 
bed. Choose from a selec- 
tion of boxes including 
crossover truck boxes, Cross 
chests boxes, wheel well 198834 
boxes, lo-side boxes, and 


Chest 
13R619 


hi-side boxes. 
Overall Overall Overall Storage Item 
Color Lid Style Width Depth Height Cap. Box Type Brand No. Wheel Well 
Crossover Boxes 14V908 


Diamond Tread Aluminum 
Black Single 62%in 20%in 13%in 6cuft Compact ^ Weather Guard 61UP61 
ack Single 62%in 20%in 18%in 8сий Compact Deep Weather Guard 61UP59 


ack Single 62%in 20%in 18%in 77cuft „Лап: Weather Guard 61UP27 


B 
В 
Black Single 62%in 20%in 18%2in 8сий Сотрасї Оеер Weather Guard 61UP25 Lo-Side 
Black Single 70%in 20%in 14%sin 92cuft Fullsize Crescent ANY58 4МҮ48 
Black Single ^ 72in 20У0іп  24in  142cuft  FullDeep ^ Weather Guard 61UP53 
Black Single 72 іп 20 іп 18 іп 10.2cuft Full Low Profile Weather Guard 61UP32 
Black Single 72 in 20%in 18%in 10.5cuft _ Full Standard Weather Guard 61UP31 
Black Single 72 іп 27 біп 18 іп 144cuft Full Extra Wide Weather Guard 61UP30 
Black Single 72 in 20 Y^ in 24in  142cuft Full Deep ^ Weather Guard 61UP24 
Black Single 72 in 20%in 18%2in 10.2cuft Full Low Profile Weather Guard 61UP22 
Black Single 72 іп 27 іп 18%in 14.4cuft Full Extra Wide Weather Guard 61UP20 
Black Single 72 in 20%in 18%in 10.5 сий Full Standard Weather Guard 61UP19 
Silver Double 70%in 20%in 14%in 92си Fullsize Crecen ANY53 s Hi-Side 
Silver Gull Wing 71Y2in 28%in 18%їп 15.3cuft Full Extra Wide Weather Guard 13R613 Ee 13R603 
Silver Gull Wing 71%in 2034in 18%in {11.3cuft Full Standard Weather Guard 13R560 
Silver Single 60%in 20%in 11 иіп 6.1cu Compact тееп ANY52 
Silver Single 70%in 20%in 14%in 92си Fullsize Crecen ANY50 
Silver Single 71 біп 20%in 17 іп 11.3cuft Fullsize Deep Cresen 5HE87 
Silver Single 71Иіп 21in 15%in 9.1cu Low Profile Crescent 2VUYA 
= 2 Е : я ; Crescen 
1 7 
Silver Single 71 іп 21 in 19%in 13 cu Fullsize Deep gobor 4NY51 Hi-Side 
Silver Single — Тіп ^ 20in 18in 14.8cuft Standard Products  G0NUI6 55AG14 
Silver Single 72 іп 20 V^ in 24in  142cuft Full Deep ^ Weather Guard 61UP23 
Silver Single 72 in 27 біп 18%in 144cuft Full Extra Wide Weather Guard 61UP18 Overall Overall Overall Storage Item 
Silver Single 72 in 20%in 18%in 10.5cuft Full Standard Weather Guard 61UP17 Color Lid Style Width Depth Height Cap. Brand No. 
Steel Lo-Side Boxes Е 
Black Single 72 in 20 іп 24in 143сий Full Deep ^ Weather Guard 61UP56 Diamond Tread Aluminum 
Black Singe 721 200іп 18 іп 10.6 cu ft Гом Profile Weather Guard 61UP38 Black Single  41іп 16 %in 13%sin  3cuft Weather Guard 61UP43 
Black Single 72 in 27%in 18%in 14.5 сий Full Extra Wide Weather Guard 61UP36 Black Single 5біп 16 йіп 1374in 4.1си Weather Guard 61UP42 
Black Single — 72in 200іп 18 in 10.6cuft ^ Standard ^ Weather Guard 61UP35 Black Single — 56in 16 %in 13 йіп  4cuft Weather Guard 61UP47 
White Gull Wing 71 “іп  2034in 18%in 11.3cuft Full Standard Weather Guard 13R577 Silver, Single 41 in 16 5 in 13 5 in 3cu Weather Guard 61UP41 
А ч н М А = Ase rescent ilver ingle 56 in 16 йіп 13 йіп 4.1cu Weather Guard 61UP40 
White Gull Wing 71in — 20%in 14%in 92си Ше Jobox  ^NY54 Silver Single 58%in 12Y4in (іп  3.2cuft Crescent Jobox 4МҮ48 
А ғ R ч т Crescent Steel 
White Single біп — 27/4in 11 %in  6.1cu Compact Jobox 4МҮ56 Back Singe ат  T37in 150 32с/Я Weather Guard 6TUPBO 
; А А ; | ; Crescent White — Single 41 in 13 % in 13 in 3.2 cu Weather Guard 610Р50 
White Single 71 іп 20%in 17 Жіп 11.3cuft Fullsize Deep Jobox 4МҮ57 White Single 56 in 13 % іп 12 Á in 4.5 cu Weather Guard 61UP49 
White Single 71 in 0%in 14%in 92си Truck Box Crescent ANY55 Кш page 58%in 12%in 11%in  32cu Crescent Jobox 4МҮ49 
White Singe 721 200 24in  143cuft РШ Deep. Weather Guard 61UP39 Diamond Tread Aluminum 
White Single 72 іп 27 in 18 іп 145 сий Full Extra Wide Weather Guard 61UP34 Black Double 64 йіп 16 іп 18in 10.8 cu ft Weather Guard 138585 
White Single 72 in 20%in 18%in 10.6cuft Standard Weather Guard 61UP33 Black Double 64 йіп 13 іп 16 in 7.9 cu Weather Guard 14/939 
Chest Boxes Black Double 72 йіп 13 йіп 16 in 8.9 cu Weather Guard 14/940 
Diamond Tread Aluminum А : Black Double 90Иіп 16%in 18іп 15.2 cuft Weather Guard 14V945 
Black Single 47 in 20%in 19%in 10си Full Compact Weather Guard 38TG26 Black Double 90%in 16 іп i8in X 15.2cuft Weather Guard 38TG30 
Black Single 47 in 20%in 19%in 10си Full Compact Weather Guard 13R593 Black Double 90%in 13 йіп 16 in 11.1cuft Weather Guard 14V941 
Black Single 55 in 20 in 19 йіп 12си Compact ^ Weather Guard 138604 Silver Double 64 йіп 16 іп 18in 10.8 сий Weather Guard 138612 
Black Single ^ 62in 20in 19йіп 13.1cuft Full ^ — Weather Guard 38TG27 Silver Double 64 іп 13 %in Тбіп 7.9 си Weather Guard 138618 
Black Single 62 in 27 біп 19 іп 18.6cuft Full Extra Wide Weather Guard 13R615 Silver Double 72'4in 13 йіп 16 in 8.9 cu Weather Guard 138591 
Black Single 62 in 20 in 19%in 13.1 cuft Full Weather Guard 13R574 Silver Double 72 in 15 in 17 in 10.6 сий Crescent Jobox 4ТКҒ8 
Silver Single 47 in 20%in 19%in 10си Full Compact Weather Guard 13R581 Silver Double ^88 in 15іп 17 іп 13 си Crescent Jobox АТКҒТ 
Silver Single 55 in 20 іп 19 йіп  12cu Compact Weal her Guard 13R619 5 ver Double 90 A in 16 5 in 18 in 15.2cuft Weather Guar 13R568 
; ; ; i ; ; rescent iler Double 90%in 13 іп 16 in 11.1 cu ft Weather Guard 138564 
Silver Single 81 in 27%іп — 1996 1n 17си Extra Wide Jobox anal Silver Double 96 5 in 13 5 in 16іп —1f.8cuft Weather Guar 13R603 
; А ; x ; Crescent Silver Single 45 “іп 16 йіп 18 in 7.7 cu Weather Guard 14/943 
Silver Single біп 20%іп 19%іп 164cuft Full Jobox  787LC1 Silver Single 45 in 13 Vain 16in 5.6 cu ft Weather Guard 14V937 
Silver Singe ^ 62in 270іп 19 %in 18.6 cu ft Full Extra Wide Weather Guard 13R620 White Double 90%in 160іп 18in 15.2 cuft Weather Guard 38TG35 
Silver Single 62 in Wain 19%in 13.1cuft Full Weather Guard 13R570 Steel = _ _ = 
Steel Black Double 72 іп 13 in 16 in 8.6cuft Buyers Products 55А614 
Black Single 62 in 20 in 19%Йїп 13.1 cu ft Full Weather Guard 13R608 White Double 64%in 16 іп 18 in 10.8 cu ft Weather Guard 14V936 
White Single — 37in — 20/4in 16 %in  6cuft Compact ^ Weather Guard 14V929 White Double 64 іп 13Иіп —16in ^ 7.9cuft Weather Guard 14V933 
White Single 47 in 20%in 19%in 10сий  FullCompact Weather Guard 13R586 White Double  72in 15in 17in 10.6 син Crescent Jobox  4TKG1 
White Single 55 in 20%in 19%in 12cuft  FullCompact Weather Guard 13R611 White Double 72 йіп 13 іп 1біп 8.9 си Weather Guard 138610 
White Single 62 in 27%in 19%in 18.6cuft Full Extra Wide Weather Guard 13R609 White Double 90%in 16 іп 18 in 15.2cuft Weather Guard 138584 
White Single 62і = 20/4in 19%in 13.1cuft Full Weather Guard 13R567 White Double 90 йіп 13Иіп 1біл 11.1 cuft Weather Guard 13R583 
Wheel Well Truck Box White Double ^ 96 in 15 in 17іп  X142cuft Crescent Jobox  ATKF9 
Diamond Tread Aluminum White Double 96 іп 16 in 24 in 214cuft Weather Guard 138602 
Black Single 46%in 13%in 19%in 34cuft  DriverSide Weather Guard 14V908 White Double 96 Йіп 13 in 16іп 11.8cuft Weather Guard 14/034 
Silver Single 46%in 9%in 19%in 2.1 сий Passenger Side Weather Guard 14V907 White Single 45 іп 13 іп 16 in 5.6 cu Weather Guard 14/932 
Silver Single 46%in 13%in 19%in 3.4 cuft Passenger Side Weather Guard 14V909 White Single 45%in 16 іп 18 in 7.7 cu Weather Guard 14V935 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Truck Boxes 
T смасян c 
Underbed Truck Boxes [шеайеешагй] ЈОВОХ 
" б . Д о Double Drop Door 
Protect against weather and theft with locking latch. Can be mounted on either a rer mS | j 6RHL6 Mounting 
flat surface or underbed. Installation requires mounting brackets, sold separately J | Double Bracket 
2 5БАС05 
Overall Overall Overall Item Barn Door 
Color Width Depth Height Latch Mechanism Brand No. 3 қ 6RHT2 
Mamam Tread Aluminum Single BOS 
ingle Drop Door Drop Door Si 
Si er hg in 18іп  18in T-Handle Compression Buyers Products 6RHP6 рар single mam Door Single Drop Door 
Silver 24%in 12 йіп 14іп Paddle Handle Weather Guard 14/927 55AG08 
Silver — 24in 12in  14in T-Handle Compression ^ Buyers Products 6RHP4 
Silver — 24 in 16 in 14 in -Handle Compression ^ Buyers Products 6RHP5 Overall Overall Overall Item 
Silver — 24in 18 in 18 in T-Handle Compression Buyers Products 55AG16 Color — Width Depth Height Latch Mechanism Brand No. 
Silver 24 in 24 in 24 in -Handle Compression —— Buyers Products 6RHP9 Black 30 in 16 in 14in Paddle Handle Buyers Products 6RHK7 
Silver 30 in 18 in 18 in -Handle Compression ^ Buyers Products  6RHP7 Black 30 in 18 in 18 in T-Handle Compression Buyers Products 55AG08 
Silver 30 in 24 in 24 in -Handle Compression Buyers Products 6RHRO Blac 30 in 18in 18 in Paddle Handle Buyers Products 6RHK9 
Silver 36%in 18in 18іп Paddle Handle Weather Guard 141928 Blac 30 in 24in 24іп T-Handle Buyers Products GRHL8 
Silver 36 in 18 in 18 in -Handle Compression Buyers Products 55AG17 Black 36 %іп 18%in 18 іп D-Handle, 3-Point Weather Guard 138588 
Silver 36 in 24 in 24 in -Handle Compression ^ Buyers Products  6RHR1 Black 36 in 18 in 18 in Paddle Handle Buyers Products 6RHLO 
Silver — 48 in 18 in 18 in -Handle Compression Buyers Products 55AG18 Blac! 36 in 18 in 18 in T-Handle Compression Buyers Products 55AG09 
Silver 48 in 24 in 24 in -Handle Compression Buyers Products 6RHR2 Blac 36 in 18 in 18 in T-Handle Compression Buyers Products 6RHL3 
Silver 60 “in 24 in 24 in Paddle Handle Weather Guard 14/887 Black 48 йіп 18 йіп 18 біп D-Handle, 3-Point Weather Guard 138617 
Silver 60 in 18in 18 in -Handle Compression ^ Buyers Products  6RHP8 Black 48 in 18 in 18 in T-Handle Compression Buyers Products 55AG10 
Silver 60 in 24 in 24 in -Handle Compression ^ Buyers Products 6RHR3 Blac 48 in 18in 18 in Paddle Handle Buyers Products 6RHL1 
Single Barn Door Blac 48 in 18 in 18 in T-Handle Compression Buyers Products 6RHL4 
Silver 18 in 18 in 18 in -Handle Compression Buyers Products 6RHR7 Black 48 in 18 in 18 in T-Handle Compression Buyers Products 55AG12 
Silver 24 in 18 in 18 in -Handle Compression ^ Buyers Products 6RHR8 Black 48 in 24 іп 18 in -Handle Buyers Products 6RHNO 
Silver 30 in 18 in 18 in T-Handle Compression ^ Buyers Products 6RHR9 Blac! 60 in 18 in 18 in T-Handle Compression Buyers Products 55AG13 
Double Бат Dor тен = "m Е р ЕНТ? plack, 60 in 24 in 24 in -Handle Buyers Products 6RHL9 
ilver in in in -Handle uyers Products ac А Р А | 
Silver 36 in 24 in 24 in -Handle Bush: Products 6RHTO Silver 36in 18in 18 п T-Handle Compression Buyers Products 55AG11 
Silver — 48 in 24 in 24 in T-Handle Buyers Products 6RHT3 White — 18in 24 in 18in 3-Роіпі, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61Н143 
Silver 48 in 24 in 24 in -Handle Buyers Products 6RHT1 White 18 in 36 in 18in 3-Роіпі, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61Н144 
Silver — 60in 24in 24іп T-Handle Buyers Products 6RHT4 White — 18in 48in 18іп  3-Point,Rotating T-Handle Crescent Jobox 61Н145 
Stainless Steel White — 24 in 18іп 18іп -Handle Buyers Products 6RHT5 
Single Drop Door White — 24in 18 in 18 in Paddle Handle Buyers Products 6RHN1 
Silver 24 in 18 in 18 in -Handle Compression Buyers Products 6RHN7 White 30 in 16 in 14in Paddle Handle Buyers Products 6RHN6 
Silver — 36in 1l8in 181п T-Handle Compression Buyers Products 6RHN8 White 30іп 1l8in 181п Paddle Handle Buyers Products 6RHN2 
Silver 48 in 18 in 18 in -Handle Compression ^ Buyers Products 6RHN9 White 30 in 18in 18 in -Handle Buyers Products 6RHT6 
Douhle Barn Door White — 36in 18 in 18 in Paddle Handle Buyers Products 6RHN3 
Silver 60 in 24 in 24 in 3-Poin' Buyers Products 55MX40 White 36 in 18 in 18 in -Handle Buyers Products 6RHT7 
Steel White — 48 іп 1l8in 18іп -Handle Buyers Products 6RHT8 
Single Drop Door White 48 in 18in 18 in Paddle Handle Buyers Products 6RHN4 
Blac 18 in 14 in 16 in -Handle Buyers Products 6RHL5 White 60 in 18 in 18 in -Handle Buyers Products 6RHT9 
Blac! 18 in 24 in 18in 3-Роіпі, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61Н137 White 60 in 18 in 18 in Paddle Handle Buyers Products 6RHNS 
Blac 18 in 30 in 18in 3-Роіпі, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61Н147 Double Drop Door 
Blac 18 in 36 in 18in 3-Роіпі, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61Н138 Black 72 іп 18 in 18 in -Handle Buyers Products 6RHL6 
Blac 18 in 48 in 18 in 3-Роіпі, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61Н139 Truck Box Accessories 
Blaci 18 in 60 in 18in 3-Роіпі, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61Н140 Mounting Bracket 15 in x 14 in — 8M755 
Blac 24 Үзіп 12%in 14Y6in D-Handle Weather Guard 14/924 Mounting Bracket 15 in x 40 in Buyers Products 6RHU2 
Black 24 in 12 іп 14 in Paddle Handle Buyers Products 6RHKS Mounting Bracket 18 in x 18 in Buyers Products 6RHU3 
Black 24 in 16 in 14 іп Paddle Handle Buyers Products 6RHK6 Mounting Bracket 18 in x 18 in Crescent Jobox 4ЕА12 
Blac 24 in 18in 18 in Paddle Handle Buyers Products 6RHK8 Mounting Bracket 18 in x 24 in Crescent Jobox 4ЕА13 
Blac 24 in 18in 18 in -Handle Compression Buyers Products 55А607 Mounting Bracket 18 in x 3 in Buyers Products 55AG05 
Black 24 in 18 in 18 in -Handle Compression —— Buyers Products 6RHL2 Mounting Bracket 24 in x 24 in Buyers Products 6RHUA 
Black 24 in 24 in 24 in T-Handle Buyers Products 6RHL7 Square Bend U-Bolt Kit 16 in x 1⁄2 in x 4 й in Buyers Products 55MX33 
Black 25%in 24%⁄4in 24іп  3-Point, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61Н148 Square Bend U-Bolt Kit 18 in x % in x 4 1A in Buyers Products 55MX34 
Black 25 “іп 36%in 24іп 3-Роіпі, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61HL41 Square Bend U-Bolt Kit 20 in x % in x 4 Жіп Buyers Products 55MX32 
Black 25 іп 48 йіп 24іп  3-Point, Rotating T-Handle Crescent Jobox 61HL42 Tool Tray 4 ^ in x 11 іп feather Guard 141922 
Black 30%in 18 іп 18 in D-Handle, 3-Point Weather Guard 138616 Tool Tray 9 Ив in x 3 4e in Weather Guard 14/921 
Liquid Transfer Tanks Ei: Eri iELI "^ 
Tanks are not intended for use with flammable liquids such as gasoline. Ss = 
L-shaped tanks are designed for use with crossover-style truck boxes. 1FEG2 
combo includes removable storage chest for tools and equipment. All Weather $2 
Guard tanks are for use with diesel fuel only. e 
Overall Overall Overall С " Item = / 
0-125 Gauge mU. Height ap. olor Brand No. No.1FEG2 4RD40 1RD42 
L-Shape 
57 E in 31 in 25 in 99 gal Silver Crescent Jobox TFEG3 Overall Overall Overall Item 
48 Vi in 31 in 19 in 72 gal Silver Crescent Jobox 1FEG2 Width Depth Height Cap. Color Brand No. 
Rectangle 49in56in 37 “in 27 in 110 gal Black Weather Guard 38TG40 
45 Vin 23 Yin 23 Жіп 91 gal Silver Crescent Jobox 9LF07 43 ^in 30 in 26 in 75 gal White Weather Guard 13R596 
Square 43 V^ in 30 in 26 in 75 gal Black Weather Guard 387637 
23 A in 23 % in 23 % in 47 gal Silver Crescent Jobox 9FZR7 37 V^ in 49 in 27 in 110 gal White Weather Guard 13R575 
12 Gauge Steel 32 % in 30 in 22 in 50 gal Black Weather Guard 387636 
Rectangle 32 Vi in 30in 22in 50 gal White Weather Guard 14/923 
45 Vain 24 іп 23 in 100 gal Black Weather Guard 38T638 Rectangle 
14 Gauge Steel 59 % in 9 in 19 in 37 gal White Crescent Jobox 1RD43 
L-Shape 45 VÀ in 23 Жіп 24 in 96 gal White Crescent Jobox 1RD41 
60 4 in 33 in 25 in 98 gal White Crescent Jobox 1FEG1 45 Yin 24 in 23 in 100 gal White Weather Guard 13R559 
54 in 31 in 25 in 86 gal White Crescent Jobox 1RD44 Square 
54 in 31 in 25 in 103 gal White Crescent Jobox 1RD40 55 % in 12 ^in 27 in 50 gal Black Weather Guard 53KJ63 
52 in 30 in 26 in 90 gal White Weather Guard 13R557 23 A in 23 % in 24in 50 gal White Crescent Jobox 1RD42 
52 іп 30 іп 26 in 90 gal Black Weather Guard 387639 12 № in 55 “in 27 in 50 gal White Weather Guard 53KJ62 


Trailer Tongue Boxes E 


Rugged, dent-resistant construction with a rust-resistant finish. 55H83 features an offset, gas spring lid lift to 
ease access from the driver's side. The deep recessed hinge allows the box to fully open when mounted against a 
rail or trailer. 55А606 zinc-plated hasp resists corrosion and fits standard padlocks. 


Body Latch Mounting Overall Overall Overall Storage Item 
Material Mechanism Locking System Style Width Depth Height Cap. Color No. 
Crescent Jobox 
Aluminum Paddle Handle Keyed with Drill-Resistant Lock Core — Bolt-On 16in  33in 2032in4.5cuft Silver — 55CH83 
Buyers Products 55CH83 55AGO06 
Polyethylene Hasp — Bolt-On 36in  18in  18in 7.1cuft Black 55А006 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 959 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE Scan. Order. Done. == 
Trailer Ball Mounts Details on page A1. 


20PM73 i 20PV24 
© 
20PM82 444G88 3KXY3 21TO80 22РТ8 3KYE6 3DPV2 21T078 
Gross Vehicle Pin Hole to 
Weight ^ Vehicle Ball Shank Hitch Ball Item 
тм Capacity Class Diameter Drop Rise Distance Finish Features Brand No. 
REESE Ball Mounts 
1%" Compatible Hitch Size 
3A in 1 in 3A in 9in Zinc Quick Load Reese 20PM72 
34 in Tin 34 in 9in Powder Coated Hex Interlock, Angle Cut Design Reese 20PM85 
Ya in 1 іп 3A in 7in Powder Coated Hex Interlock Reese 444Н04 
3,500 Ib % in 2 іп 2in 7in Zinc Made of Solid, All-Welded Construction Reese 20РМ73 
3A in 2 15 in 2in Тіп Powder Coated Hex Interlock, Angle Cut Design Reese 20PM84 
А 3A in 2in 170 іп 8 іп Powder Coated Нех Interlock Reese 444Н05 
Trailer Ball Mounts % in 3in Tin 8 іп Powder Coated Hex Interlock Reese 444Н06 
2" Compatible Hitch Size i p И С 
{in 3 ^ in 2 in 8%in X Powder Coated Hex Interlock, Angle Cut Design Reese 217180 
To select the correct ball mount you V Tin 4in 2%іп 894in X Powder Coated Hex inter ock : Reese 444Н14 
must be sure the total weight of the 5.000 Ib Ш ! іп A in E in 10 in — Powder Coated Hex In erlock, Ang е Çu Design Reese Т2 
i P " in in h in in owder Coate ex Іпіегіосі eese 
trailer and its cargo does not exceed Tin 7%in 6 Vain 10 % in Powder Coated Quick Release Pin and Clip for Adjustability Reese 20РМ74 
the weight capacity of your vehicle. Tin Bin 6% іп 10 in POET ed Easy Load Angle ua Design Reese 20РМ81 
К 1in 2in Ya in 9in tainless Steel Hex Interlock, Angle Cut Design Reese 20РМ70 
Ball Mounts attach to the hitch of Tin 2in 34 in Qin Powder Coated Hex Interlock, ‘Ang е Cu Design Reese 217181 
the tow vehicle and connect to the {in 2in 3A in 9 in Powder Coated Easy Load Angle Cut Design Reese 2ҮВ96 
s Б À Tin З in 2 in 9%in Stainless Steel Hex Interlock, Angle Cut Design Reese 20РМ83 
trailer coupler. If a trailer rides lower 6,000 Ib iin ЗИ 2 in 9%in Powder Coated Easy Load Angle Cut Design Reese 2PJ81 
i i V lin 3in 1 іп 9in Powder Coated Hex Interlock Reese 444Н13 
of. higher than ale Tow venice; anall V Tin 3in Tin 8 іп Black Nickel Hex Interlock Reese 450150 
mount can be used to make up the V Tin 4in 21^ in fiin Powder Coated Easy Load Angle Cut Design Reese 20РМ80 
difference in height, so they are level Tin 5% in 4in 10in ^ Powder Coated Easy Load Angle Cut Design Reese 2Р.82 
for towi 7.000 Ib V Tin 2in % in 8in Powder Coated Hex Interlock Reese 444Н12 
or towing. , V Tin 2in Jain 8in Black Nickel Hex Inter! ok Reese 450149 
j i 7,500 Ib V Tin 4in 2 іп 9 in Powder Coated Easy Load Angle Cut Design Reese 20РМ79 
Ball Mounts with Hitch Ball have 13,000 Ib V 15 in 5 in 3 in i0in ^ Powder Coated Y Hex Inter jock Reese 444Н17 
multiple trailer balls with different "m y f z in 2 іп 1 in 3 ап Fowdar Coated Soll One-Piece Forged Toni Reese 1XUA3 
i i j Д 4 in in in in owder Coate olid One-Piece Forged Construction eese 
diameters on one shank. Easily switch V 1 in 6in 5in 10 “іп Powder Coated ^ Solid One-Piece Forged Construction Reese 1XUA5 
between ball sizes for different towing 27 Compatible Hitch Size 
i i i V 1 “in Sin 3 іп 10 in Powder Coated Easy Load Angle Cut Design Reese 22РХ8 
jobs, without having to purchase 13,000 Ib V їйїп Т7%іп NotApplicable 107% іп Powder Coated Us: n Drop Position Only Reese —2ZPX9 
multiple ball mounts. 14.000 Ib V 1 in 3 in 1 in 10in ^ Powder Coated Easy Load Angle Cut Design Reese —2ZPX7 
* V 1 in 3in Twin 9%in Powder Coated Hex Interlock Reese 444H16 
Pin Hole 
Gross Vehicle Vehicle to Hitch Item 
Weight Capacity Class Ball Diameter Drop Rise Ball Distance Finish Includes Brand No. 
Ball Mount Kits 
14" Compatible Hitch Size 
000 Ib 2in 2in %in 7in Powder Coated Clip, Hitch Ball, Pin Reese 20PV29 
2" Compatible Hitch Size 
2,000 Ib, 6,000 Ib, 16,000 Ib V  175in2in2*4in Тіп Тіп 10 in Powder Coated 1% in Ball, 2 in Ball, 2 54s in Ball, Pins/Clips Reese 2ZPU9 
І 2in 3%in 2in 83 in Powder Coated Clip, Interlock Ball Mount with Interlock Hitch Ball, Pin Reese 20PV25 
5.000 Ib I 2in 3 йіп 2in 9 ^ in Powder Coated — Clip, Hitch Ball, Pin | р Reese 20PV27 
i І 2in 3Win Zin 915in Black Nickel ^ Clip, Interlock Ball Mount with Interlock Hitch Ball, Pin Reese 20PM87 
| 2in 4in 3in 8% in Powder Coated Hitch Ball, Locking Pin and Two Flat keys Reese 20PV23 
І 2in 2%in 2in 8e in Powder Coated — Clip, Interlock Ball Mount with Interlock Hitch Ball, Pin Reese 2ZPR5 
6,000 Ib | 21п 21п 5in 9 in Powder Coated Clip, Hitch Ball, Pin Reese 20PV24 
А І 2in Zin in gin Black Nickel ^ Clip, Interlock Ball Mount with Interlock Hitch Ball, Pin Reese 20PM86 
6,000 Ib, 7,500 Ib, 10000)» --  1%іп, 2іп 2 еіп біп біп 16 Powder Coated 1 76 in Ball, 2 in Ball, 2 54e in Ball, Pins/Clips Buyers Products 30PD22 
Ball Mounts with Hitch Ball 
2" Compatible Hitch Size 
2.000 Ib V 1%in, 2in,2%s6in біп біп 8 in Powder Coated 1% in Ball, 2 in Ball, 2 %c in Ball, Hook Reese 20PM82 
2 І 1 іп, 2 in 2 in 3A in 10 in Powder Coated 1% in Ball, 2 in Ball Reese 1XUA6 
2,000 Ib, 6,000 Ib, 10,000 Ib V  1/75in2in254in біп біп 8іп Powder Coated 1% in Ball, 2 in Ball, 2 5^6 in Ball Reese 444688 
— 1Фіп,2іп,2 віп біп біп 8in Powder Coated 1 76 in Ball, 2 in Ball, 2 5^6 in Ball, Pintle Hook Buyers Products 3KXY3 
—  1%in,2in,2%cin біп 0 in 8in Powder Coated 1 7 in Ball, 2 in Ball, 2 5^6 in Ball Buyers Products 3KYD3 
6,000 Ib, 7,500 Ib, 10,000 lb  — 10іп,2іп,2 Увіп Oin 0 in 8 in Powder Coated 1% in Ball, 2 in Ball, 2 лв in Ball, Hook Buyers Products 30PD24 
— 1фіп,2іп,2 віп Oin біп 8in Powder Coated 1% in Ball, 2 in Ball, 2 5^6 in Ball Buyers Products 30РП26 
— 1%in,2in,2%sin Oin біп 8in Powder Coated 1% in Ball, 2 in Ball, 2 56 in Ball Buyers Products — 30PD27 
7,500 Ib, 10,000 Ib — 2 in, 2 %6 in 0 in 0 in 8in Powder Coated 2 in Ball, 2 94e in Ball Buyers Products 30PD25 
10,000 Ib V1 in, 2in,2%cin Oin 0 in 8 in Powder Coated 1 іп Ball, 2 in Ball, 2 546 in Ball Reese 1XUA7 
16,000 Ib V 1%in,2in,2%cin Oin біп 8in Powder Coated 1% in Ball, 2 in Ball, 2 “іп Ball Reese 21T081 
3" Compatible Hitch Size 
17,000 Ib, 25,000 Ib V 2 in, 2 віп біп біп 9 in Powder Coated 2 Me in Hitch Ball Reese 21T080 
Item Item 
Description Brand No. Description Brand No. 
Receiver Mount Accessories Trailer Hitch Adapter, 1 7 in to 2 in Receiver, біп L Reese 3DPV3 
Clevis Trailer Hitch Ball Mount, 6,000 Ibs. Capacity, Fits 2 in. Receiver Reese 6ZARO Trailer Hitch Adapter, 2 % in to 2 in Receiver, 6 in L Reese 3DPV2 
Front Receiver Mount Winch Plate, Fits 2 in Receiver Reese 2ZPT6 Trailer Hitch Adapter, 2 in to 1 ў in Receiver, 7 in L Reese 21T102 
Front Receiver Work Step ‚Fits 2 in Receiver Reese 2ZPT8 Trailer Hitch Adapter, 3 in to 2 in Receiver, 4 in L Reese 21T078 
Hitch Mount Canoe Loader Reese 20PT99 Trailer Hitch Extension, Fits 2 in Receiver, 12 in L Buyers Products 3KYC3 
Hitch Step Reese 450148 Trailer Hitch Extension, Fits 2 in Receiver, 14 in L Reese 20PM65 
Receiver Fabrication Part, 2 in Receiver, 12 in L Reese 20PM68 Trailer Hitch Extension, Fits 2 in Receiver, 18 in L Reese 20PM66 
Receiver Fabrication Part, 2 in Receiver, 6 in L Reese 20PM69 Trailer Hitch Extension, Fits 2 in Receiver, 18 in L Buyers Products 3KYC6 
Receiver Tube Bolt-On, 2 in Receiver, 6 in L Buyers Products 3KYA9 Trailer Hitch Extension, Fits 2 in Receiver, 18 in L, w/ Step Reese 20PM67 
Recovery Ring Trailer Hitch Ball Mount, Fits 2 in. Receiver Buyers Products 3KYE6 Trailer Hitch Tube Cover, Fits 1 % in Receiver, Black Reese 20PM35 
Recovery Ring Trailer Hitch Ball Mount, Fits 2 in. Receiver Reese 2ZPV7 Trailer Hitch Tube Cover, Fits 2 in. Receiver, Black Reese 1XUA9 
Tow Ring Trailer Hitch Ball Mount, Fits 2 in. Receiver Reese 2ZPV8 Vehicle Recovery Ring Trailer Hitch Ball Mount, Fits 2 in. Receiver Reese Towpower 38ZD61 
Trailer Hitch Adapter, 1 % in to 2 in Receiver, 10 in L Reese 3DPV4 
960 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Pintle Hitches, Hooks & Mounts 


REESE" puyo) % Tè аф 
Pintle Hooks & Hitches 20PV21 2ZPV5 6ZAP1 30PD48 


Pintle hooks are paired with lunette rings to create pintle hitches. These hitches 

allow for flexibility or swivel motion during towing, making them ideal for heavy-duty A 
or off-road towing on rough terrain. NY 

Air Compensated Pintle Hooks absorb shock and reduce movement between X = 
towing parts for less wear and tear. 30PD44 2PU10 20PV20 5)” 


Mounting Plates allow changing the mounting position to accommodate various ә 
trailer heights and ensure trailers are level for transport. 


Gross Trailer Tongue No. of Mounting Item 
Gross Trailer Item Weight Capacity — Weight — Mounting Holes Hole Diameter Brand No. 
Weight Capacity Tongue Weight Ball Dia. Vehicle Class Brand No. Air Compensated Pintle Hooks 
Pintle Hook Hitches with Ball Mount Bolt On - 
Bolt On 18,000 Ib 4 2552 in Buyers Products — 6ZANG 
3.000 Ib 2 Ae in ШІ, IV, V Reese 20PV19 90,000 Ib 18,000 Ib 4 2552 in Buyers Products 67АМ7 
16,000 Ib 3,000 Ib 175 in Ш, IV, V Reese 20PV21 18,000 Ib 6 a in Buyers Products — 6ZAN8 
10,000 Ib 3,000 Ib 2 in ЇЇ, IV, V Reese 2PJ97 100.000 Ib 20,000 Ib 10 1910 in Buyers Products — 30PD44 
16,000 Ib 12,000 Ib 2 in == Buyers Products — 3KYE9 ) 20,000 Ib 6 %%ҙ in Buyers Products 30PD51 
d 3,000 Ib. 2in Шш, IV, V Reese 444691 Gross 
2 in Hitch Mount Vehicle No. of 
2,400 Ib 1 іп Ill, IV, V Reese 22PV2 Weight Tongue Mounting Hole Overall Item 
12,000 Ib 2,400 Ib 2in TI, IV, V Reese 22PV3 Capacity Weight — Plate Size Holes Diameter Length Brand No. 
2.400 Ib 2 s in TI, IV, V Reese 2ZPV4 Pintle Hook Mounting late 
Gross Trailer Tongue No. of Mounting Item 2 Compatible Hitch Se — — = = 
Weight Capacity Weight — Mounting Holes Hole Diameter Brand No. 12,000 1b 1,00010 7Y5inx5in 8 Yin тіп Reese 2PU10 
Pintle Hook Mounts 10.000 2,000lb 12 Фіпх5іп 6 тіп 14 '^in Buyers Products 30PD63 
2 in Hitch Mount + 0 200019 12 %inx5in 6 Tin  12¥%in Buyers Products 30PD67 
10,000 Ib 2,0001b Not Applicable — Not Applicable Reese 2ZPV5 13,000 Ib 26000 7 4inx5in 3 Wein 10 іп Buyers Products 30Р073 
Pintle Hooks 15,000 1b 2,800]b 5 %inx5in 2 Wein 10 іп Buyers Products 30PD74 
Bolt On 20,000 Ib 4,000 b 3%inx5in 1 Ш 9in Buyers Products 30Р078 
12.000 Ib 2,400 Ib 4 172 in Buyers Products 497090 14.000 Ib 2000lb 74inx5in 3 12 in 9in Buyers Products 30PD79 
i 2,400 Ib 4 175» in Buyers Products 497091 i 2,800 Ib 8inx5in 3 % in 9 in Buyers Products 426051 
4,000 Ib 4 Yo in Reese 2PJ98 10,000 lb 20000 12 %inx5in 6 T/»in 12 іп Buyers Products 426052 
UE 4.000 Tb 4 pu Buyers Products 497032 DUO Oe Sire іпх5іп 8 win 80іп Reese 211075 
4,000 Ib 4 To i B Product: 497D93 : з 3 2 2 
50001 1 AL ы шиш роо 1200018 1200]b — 6inx5in 6 — win 7%ПП Reese 211076 
30,000 Ib 6,000 Ib 4 17⁄2 in Buyers Products 30Р71 16,000 Ib 3,2001) 6 “%inx5in 2 1 in 12 in Buyers Products 30PD68 
6.000 Ib 4 Tp in Buyers Products  6ZAPO 3 Compatible Hitch Sie, ТУБ] — " " AT 
40.000 Ib 8,000 Ib 4 zin Buyers Products — 30PD64 АШ 4, шуэш 21n Ш cese йет 
$ 8,000 Ib 4 192 in Buyers Products — 6ZAP1 Тея 
14,000 Ib 4 Y^ in Reese 21T082 . Description Includes Brand No. 
60,000 Ib : Hitch Accessories 
15,000 Ib 4 255 in Buyers Products 67АР2 T T T 
: Pintle Hook Mounting Hardware Kits 
18,000 Ib 6 2540 in Buyers Products — 6ZAN9 T Tha 351 
90,000 Ib : Pintle/Combination Hitch (4) % in Heavy Lock Washers, (4) 
16,000 Tb 4 Hain Buyers Products — GZAPS Mounting Kit, For BH10 and Js in Grade 8 Hex Nuts, (4) еіп 205 426701 
2952 in Buyers Products — 30PD45 ies Hi i i Products 
100.000 Ib 20,000 Ib 6 321 у PH20 Series Hitches x 2 Y^ in Grade 8 Cap Screws 
: 20,000 Ib 10 Asin Buyers Products — 30PD47 Pintle/Combination Hitch 4) % in Flat Washers, (4) 1? in Grade 8 
Receiver Mount "n а Mounting Kit, For ВН8, PH5, ех Nuts, (4) 7% in Heavy Lock Washers, pues 426790 
Smit het 2,000 Ib = Yeo in Buyers Products — 3KXX6 РН8, and PH15 Series Hitches (4) V in x 2 in Grade 8 Cap Screws 
30.000 Ib 6,000 Ib 5 %e in Buyers Products —30PD50 Pintle Hook Mounting Hardware Kit ocn AT Mou HE Reese — 20PV20 
! 6,000 Ib 6 Тез in Buyers Products 30Р054 Pintle Hook Mounting Kit. F (4) % in Grade 8 Hex Nuts, (4) % B 
50.000 Ib 6,000 Ib 5 34s in Buyers Products  30PD46 PHO and HAS Series Hitches in Heavy Lock Washers, (4) in provi. 426T92 
i 6,000 Ib 6 72 in Buyers Products — 30PD52 x 3 V» in Grade 8 Cap Screws 
60,000 Ib 12,000 Ib 2 2% in Buyers Products 30Р048 Replacement Pintle Balls 
100,000 Ib 20,000 Ib 4 19/6 in Buyers Products — 30PD41 Replacement Pintle Ball, 2 54e in Ball = Reese — 2ZPU8 
1. 2PJ94 
- / t 
€ „> 
5% 2PJ92 s è 
20PM43 
REESE" REESE" „ад мар 
3VUJ4 48XW76 6ZAR8 
| tt " Master, . 21T079 
Rings attach to pintle hooks providing a secure connection to tow vehicles. Pi с (Баб. С S & C ps i 
i 2 Н К А f in sable Compatible em 
Creates a flexible two-part pintle hitch the pintle hook can swivel on the Diameter Length Hitch Size Includes Finish Brand No. 
lunette ring to allow movement and turning during towing. Pin and Clip 
: . : 2W 1%in Pin and Clip Bright Zinc Reese 2PJ92 
Gross Towing Ring Distance 2 1 in Swivel Latch Bright Zinc Reese 2PJ95 
Weight Inside Between А КЕ Item Win 3e ТАП Cotter Pin Zinc Plated ^ Buyers Products 426011 
ү Capacity Diameter Mounting Holes Material Finish Brand No. 33e 1 in Cotter Pin Zinc Plated ^ Buyers Products 426017 
unette Rings T 1 іп Cotter Pin Zinc Plated ^ Buyers Products 6ZAK9 
Adjustable Lunette Ring 47" 1 a in Cotter Pin Zinc Plated Buyers Products 426118 
12,000 Ib 3 in 2in Iron Unfinished Buyers Products 3VUJ4 Жіп, 3 2in Sleeve, Swivel Latch — Bright Zinc Reese 20PM43 
14,000 Ib 3 in 2in Iron Unfinished Buyers Products 48XW73 5% in 3" Тӯ іп, 2 in Clip Bright Zinc Reese 2PJ93 
20,000 Ib 3 in 2in Steel Unfinished Buyers Products 48XW74 3" 2in Clip Bright Zinc Reese 20PM39 
24,000 Ib 3 in 4 V» in Steel Primed Reese 6ZAR7 3" ain Groove pin Bright Zinc Reese 2PJ91 
eae Кіші 4% in Steel Powder Coated Buyers Products 3YCA9 5 Йш Swivel Latch 5 Brigh an E Heese ЗЕТ? 

, 2 3" 2in — tainless Steel Master Lock 27072 
42,000 Ib 2 Vin 4 іп Steel Powder Coated Buyers Products 48ХМ/75 3%" Din 2%in Clip Bright Zinc Reese 20PM36 
90,000 Ib 3in 4 V^ in Steel Powder Coated Buyers Products  48XW76 3% 2in2i^in Groove pin Bright Zinc Reese 6ZAT5 

Threaded Shank Lunette Ring a T 2in Cotter Bin Zinc Plated Buyers Products 426014 
15,000]lb 2%іп  NotApplicable — Steel Primed Reese 6ZAR8 % in 7 біп : Spring Cip. Zinc Plated ^ Buyers Products 426015 
Item " i otter Pin, Poly А 
Description Brand No. 4 2in Coated Handle Zinc Plated ^ Buyers Products 6ZALO 
Lunette Accessories 47" 211 Cotter Pin Zinc Plated ^ Buyers Products 426/28 
Hardware Kits LYA 2 Yo in Cotter Pin Zinc Plated ^ Buyers Products 426010 
3-Position Channel Buyers Products 426U37 Б 2in Cotter Pin Zinc Plated ^ Buyers Products 55MX19 
ERIS Channel With Gussets Buyers Products 426036 m руді 2 іп Cotter Fin eine Fated Buyers Products 449122 
annels ^ in " in anyar owder Coat eese 
5-Position Heavy-Duty Channel With Gussets Buyers Products 426U41 Vinyl Coated Grip Clip 
Heavy Duty 3 and 5 Position Channels Buyers Products 426U50 Hitch Pin Clips, Fits both % in and % in Grooved Pins (Pkg. of 3) Reese 2ZPU5 
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Hitch Accessories 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. 


Gross 
Vehicle 
+ Weight Shank Shank Item 
" Capacity Diameter Length Ball Type Finish No. 
сал ! 1 in Ball Diameter 
I Vehicle Class i 
Yin Тіп Standard Chrome 2PJ83 г 
iH d 2,000 lb yin 537 in Standard Chrome 2PJ86 1 
„ — 2 in Ball Diameter ty 
= e Il Vehicle Class Trailer Safe 
! е ^ 3,5001. Жіп 2%in Standard Chrome 2PJ87 Ch H 
с’ V Vehicle Class ains 
Tin 2in Interlock Stainless Steel 20РМ53 m 
2PJ83 1XUC7 6,000 Ib fin 3 Yin Standard Chrome — i1XUc6 | Safety Chains connect tow 
1Ain 2% in Standard Chrome 217099 i i 
8,0000 “Fin —" im interlock Chrome Наш: | "eile and trailer to ensure ы ы/ 
REESE" 2s in Ball Diameter safety if the trailer becomes Quick Link Slip Hook 
Ш Vehicle Class detached from the tow vehicle. 
pd 60000 fin 2m Interlock Chrome 217183 | 426076 426065 
Т il Hit h B ll IV Vehicle Class Working 
rallier псп BANS 102001; [Ап 200 балай — Chrome 2Р0 | Overall LeadBreak |ы Material Hus пет 
i V Vehicle Class eng reng ook Wi ateria inis 0. 
Select the appropriate ball 720001: iYiin 236m Interlock Chrome —SUS |Sipwk . ОО, Se Aa SOE 
according to the gross load 14,000 lb 1%in 2%in Standard Chrome 3CZP4 j ба in arbon Steel inc Plate 
: 0 : g 17,000 1b 14in 2%in Standard Chrome 3CZP5 372 15,000 Ib 2in Carbon Steel ^ Zinc Plated 426U68 
weight required, the hole 1% in, 2 in, 2 Ys in Ball Diameter ЗН 10,000 1 Zin Carbon Steel Zinc Plated 426065 
diameter on the ball mount, the V Vehicle Class p С z 0 a- Б 15,000 Ib 2in Carbon Steel Zinc Plated 426066 
; ; 8,000lb Jin 2%іп Interchangeable һготе 1XUC7 uick Lin! 
trailer coupler size, and the ball дссеѕѕойе И ЗП 500010 1 "%éin Carbon Steel Zinc Plated 426076 
mount platform thickness. Hitch Ball Wrench, Fits 1 зіп and 1 %іп 1XUC8 4ft 5,000 Ib {ain Carbon Steel Zinc Plated 426070 


REESE™ Master, 


Га лылы . ex 


Trailer/Truck Security Devices 


Receiver Locks—Attach to trailer hitch receivers to 
prevent theft. Bent pin style have lock mounted on a bent Б 
ріп. Dogbone and barbell style have a straight ріп. 

Coupler Locks—Attach to trailer coupler to prevent theft 

whether trailer is attached or unattached to tow vehicle. 


PN 


m — 
« а 
PA 1YCE7 


20PT85 6ZAR3 
King Pin Locks— Keep fifth wheel trailers secure and ке 
prevent theft. Locks fit over the king рїп. ыз ын, 
Lunette Ring Lock—Provides security for trailers that 
have lunette rings. Separate padlock is required. A =. 
Pintle Lock—Solid steel plate covers the pintle ring and ч 
eliminates access to the hitch without a key. 3KJN3 390437 
Item 
Lock Type Size Finish Includes Features Brand No. 
Receiver Lock 
For Use With 1 М in and 2 in Receivers 
Bent Pin Ye in, 96 in Chrome (2) Keys, Dust Cover, % in Pin, 6 in Pin Push Button Lock Mechanism, Knurled Barrell Lock Finish Reese 1XUB7 
Bent Pin іп, 96 in Stainless Steel (2) Keys, Dust Cover, % in Pin, % in Pin Push to Lock Mechanism Master Lock 27073 
For Use With 2 іп Receivers 
Barbell іп Stainless Steel €) Keys, Rubber Dust Cover Push to Lock Mechanism Master Lock 27074 
Вепї Ріп іп Chrome (2) Keys, Vinyl Lock Cover Push to Lock Mechanism Reese 1XUB8 
Bent Pin іп Chrome (2) Keys, Rubber Dust Cover Key Design Eliminates Lock Picking Reese 45C165 
Dogbone 56 in Stainless Steel (2) Keys, Rubber Dust Cover Ball ШЫБЫНЫ ck oa Reese 217177 
For Use With 2 in and 2 1⁄ in Receivers 
Barbell 56 іп Stainless Steel (2) Keys, Rubber Dust Cover Push-Button Lock Mechanism Master Lock 453T30 
For Use With 2 7 in Receivers 
Bent Pin % іп Сһготе (2) Keys, Rubber Сар Push-Button Lock Mechanism Reese 6ZAT7 
Dogbone % in Chrome (2) Keys, Rubber Cap Push-Button Lock Mechanism Reese 6ZAT6 
Receiver and Coupler Lock Set 
For Use With 1 М in and 2 in Receivers В 5 t 
" 1 А 2) Keys, % in Pin, % in Pin, Coupler " 
Bent Pin V in, % in Brass ізі Universal Storing Couple Look RR d € = = cs Reese 2ZPU3 
" F ; А eys, V: in Pin, % in Pin, Coupler eyed Alike, Push to Lock Locking Mechanism, 
Bent Pin ‘Rin, Жіп Stainless Steel Lock, Universal Storing Coupler Lock Weather Tough Seal and Water Tight Cap Master Lock ТҮСЕ? 
For Use With 2 in Receivers 
Dogbone іп Chrome (2) Keys, Rubber Dust Cover Ball СЦ А Reese 217176 
Coupler Lock 
For Use With Most Couplers 
Universal % in Stainless Steel 2) Keys Six Locking Positions From %e in to 2 іп Master Lock 27076 
Universal YA in Brass 2) Keys 3^ in Span Reese 20PT85 
Universal Yin Brushed Nickel 2) Keys Adjustable Length from % to 3 in Reese 217101 
Trailer Storing — Powder Coated Yellow 2) Keys Ratchet Design with 6 Locking Positions Reese 1XUC3 
Trailer Storing — Powder Coated Yellow 2) Keys ЗА in with Raised Lip California Immobilizer 390434 
Trailer Storing — Powder Coated Red 2) Keys Universal Stowage Coupler Lock Master Lock 453131 
Trailer Storing - Powder Coated Yellow 2) Keys Universal Stowage Coupler Lock Reese 6ZAR3 
For Use With 2 in and 2 54s in Couplers 
Trailer Storing — owder Coated Yellow 2) Keys Solid Steel Wrap Around Construction California Immobilizer 390435 
King Pin Lock 
For Use With King Pin 
King Pin Lock 2 As in Powder Coated 2 Keyed Alike, Tie Strap, Yellow Flag Open Base Bell Shape Keeps Lock From Jamming or Wedging Jendyk 3KJN1 
King Pin Lock 2 1s in Powder Coated (2) Keyed Differently.Tie Strap, Yellow Flag Open Base Bell Shape Keeps Lock From Jamming or Wedging Jendyk 3KJL8 
King Pin Lock 2 16 in Powder Coated 2 Keyed Alike,Tie Strap, Yellow Flag Closed Base Bell Shape Keeps Lock From Jamming or Wedging Jendyk 3KJN5 
King Pin Lock 2 1545 in Powder Coated (2) Keyed Differently, Tie Strap, Yellow Flag Closed Base Bell Shape Keeps Lock From Jamming or Wedging Jendyk 3KJN3 
King Pin Lock 3in Powder Coated Red 2) Keys Renders Bolt Cutters Useless Master Lock 3UU67 
King Pin Lock — Zinc Plated (2) Keys, Lock Quick and Easy to Use Buyers Products 6ZAN5 
Lunette ШЕН Lock 
For Use With 2 7 in to 3 in Lunette Ring 
Lunette Ring Lock — Zinc — Separate padlock required. Reese 6ZAR6 
Pintle Lock Ring 
For Use With 5 in Dia. Pintle Ring 
Pintle Lock Ring 3in Powder Coated Black (2) Keys Push Lock Mechanism California Immobilizer 390437 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Jacks & Trailer Couplers 
“ M 
7%% 
іс; Мы) 
20PN24 м) 20PN11 5W232 
5W025 
т 
20PN07 wt 426U47 
: 21T087 
REESE" 
FULTON’ 1 
== »- ы 20PV07 20PR69 
Trailer Couplers тепе 
Straight-Tongue—Bolt onto trailer © Adjustable—Attach to hitch balls 
tongues for towing. Attach to hitch with cam locking pins. Height can 
balls and lock with latches for be adjusted to ensure proper trailer 
security. level for towing. 
A-Frame—Couplers are welded Gooseneck—Have a self- 
onto A-shaped tongues and have centering lock plate that fits over 
latches for secure hookups and hitch balls to engage tow vehicles. REESE™ è 5) 
disconnections. Commonly used Locking handles are accessible ^. FULTON 
when trailers or campers will be from any angle and height can be 
jack supported. easily adjusted. Trailer Jacks 
ш Compatinte Overall item Description un tun cr eight li 50 Ф Ваѕе Туре Brand пет 
Capacity Diameter Finish Length Brand No. Topwind Trailer Jacks 
Straight-Tongue Е A-Frame Mount 
Class 1 Fixed 5,000lb 15in 10%sin 22 іп 15 іп No Base Bulldog 5MGRO 
2,000 Ib Tin Zinc Coated 9 i in Bulldog 20PN21 E On 
2,000 Ib 176in Zinc Coated 9% in Bulldog 20PN24 EUM 1,000lb 10in 10in 18 Фп 9¥%in ^  RoundFootPlate ^ Reese 6ZATO 
2,000 Ib 1%in Primer 9% іп Buyers Products 426024 тр ти 
2,000 Ib 1%in Zinc Plated 11 “in Buyers Products 426029 Swivel 200010 10in 11іп 17 уіп 10 in No Base Reese 20PR67 
2,000 Ib 1 іп Zinc Plated 12 йіп ^ Buyers Products 426030 Weld On 
220 lb 1 іп Primer 10%in Buyers Products 426031 Fixed 500015 15іп 22 "Mein 25%in 28%іп Drop Leg Bulldog 5MGR4 
І 4 : 21 
SOB 2m  ZmcQdei ШЯп — Res  20PN2Z | қыр 200b 10n 1n — 17m — Um Detachable Footplaie Buldog 8027 
А Ш inc Coate 2n 8988 Ring Swivel 5,0001» 10in 11 Яіп 17 іп 10 in Footplate Reese 20PR83 
3,500 Ib 2 in Primer 13 зіп Buyers Products 426021 - : - я Footplate with 
3,500 Ib 2 in Primer 11%in Buyers Products 426022 2,00010 10in — 1tin 16%in 10іп Tubular Swive! Bulldog 2PUT1 
3,500 Ib 2in Primer 14 іп Buyers Products 426023 Е ; : : Footplate with 
3,500 Ib 2 in Primer 12 in Buyers Products 42625 Три 20000 10in 14%іп 26%in 15in Tubular Swivel Bulldog 2ZPR3 
= 3500 Ib 2in Zinc Plated 12 Мі! Buyers Products 426028 wiel “500010 10in 11%sin 17%in  10in Detachable Footplate Bulldog 2ZPR4 
ass (1 5,0001)» 15in 141/віп 28 ^in  15in Detachable Footplate Bulldog 9KEZ8 
5,000 Ib 2 in Primer 16 VA in Bulldog 20PN11 5,0001) — 10 in 14 Vis in 29% in 15 in Foo! jm Bu ios 5w028 
5,000 Ib 2in Primer 1034 in Bulldog 20PN13 Sidewind Trailer Jacks 
5,000 Ib 2 in Primer 16 Жіп Bulldog 20PN14 A-Frame Mount 
Class IV - | - Fixed 2,0001) 13in 8%in 22 йіп 1Зіп No Base Bulldog 5W025 
1,000 Ib .2in Primer 16 Жіп Bulldog 20PN17 Bolt On 
12,500 Ib 2 9c in Primer 16 Yin Bulldog 20PN19 Fixed 25000 15in — 7in 29%іп 28 %іп Detachable Footplate Reese 20PV09 
15,000 Ib 2 Ae in Zinc Plated 17 Yin Виуегѕ Products 426043 5,000 Ib 28 in 6%in 28Иіп 28/іп Detachable Footplate Reese 20Р/05 
A-Frame 1,000 lb 10%in 12%in 23%in 10іп біп Poly Wheel ^ Reese 6ZAR9 
ass 12000 10in 12%in 21%in 10іп біп Poly Wheel Fulton 5W023 
5,000 Ib 2in Primer 16 in Bulldog 20PN12 .. 1,500Ib 10in  13in 23%in  10in 8 in Poly Wheel Fulton 2PU13 
5,000 Ib 2іп Primer 16 in Bulldog 20PN15 praning, 15000 12in 13%in 26%in  12in 6inDualWheel ^ Reese 20PV04 
5,000 Ib 2 in Primer 14% in Buyers Ргойисв 426026 ТО ЭМЕ 50010 12in —13in 25%2in  12in Віп Spoked Wheel Reese 20PV03 
5,000 Ib 2in Primer 14 in Fulton 5W232 1,60018 10in 26%in  29in 10 in 8 іп Poly Wheel Fulton 20PV07 
Glass М ü " БЛ ii 8 — 1,60018 10in 12%in 28%sin 10іп  7inPolyDualWheel Fulton 444679 
‚ЧОО ein rimer In ulldog J Weld On 
10,000 Ib 2 6 in Ргітег 15 Yin Buyers Products 426027 Fixed 2000 Ib 28 in 25 %in 25 йіп 28Уіп Drop Leg Bulldog 2PU12 
EE b 29віп Primer 16 Yin Bulldog 20PN20 xed 1000016 12% in 2736in  28in 25 %in Adjustable Footplate Reese 20PR69 
ass - Р Retaining 2,000 10 10in 11іп 18 in 10in Detachable Footplate Bulldog 5MGR2 
15,000 Ib 2%sin Powder Coated 18 %in__ Buyers Products 426032 Ring Swivel 2,0000 15іп 14%in 26%in 15іп Detachable Footplate Bulldog 5MGR1 
Adjustable 2,0001» 15in 14%in 17%in 15іп Detachable Footplate Bulldog 8PMZ9 
ass 3,000lb 15in 15 іп 24 іп 15in Detachable Footplate Reese 20PR66 
7,000 Ib 2in Primer 9 іп Bulldog 20PN07 Tubular 5000|р 10in 10%in~ 17 in  10in Detachable Footplate Bulldog 8DDF6 
10,000 Ib 2in Unfinished Tiin Buyers Products 426040 wye 7.00010 15іл 16in 22%in біп Detachable Footplate Bulldog 87651 
10,000 Ib 2in Unfinished 13 in Buyers Products 426047 = = 11 in = = Footplate Bulldog 86170 
10,000 Ib 2 in Unfinished 9% in Buyers Products 426048 Powered Jack Ы 
12,500 Ib 2 54e in Primer 10 in Bulldog 20PN08 A-Frame Mount 
14,000 Ib 2 s in Primer 9» in Bulldog 21T086 қ д : р Виуегѕ 
25.000 Ib 2 Ae in Primer 9 in Bulldog 217085 TA 3,500 Ib 24 in 12 іп 33 in 24 in Drop Leg РОЙ 426020 
Class V 8into 1 1 1 
15000] 2 %ein Unfinished 10% in Buyers Products 426035 40001: 440  8in 39” 220 Drop Leg Bulldog 48UX97 
15,000 Ib 2 Ac in Unfinished 13 зіп Buyers Products 426039 Jack Accessories 
15,000 Ib 2 sein Unfinished 9 % in Buyers Products 426044 Base Plate Kit Bulldog 2ZPT4 
18,000 Ib 2 лв in Unfinished 6 “іп Buyers Products 426042 Jack Accessories Reese 20PR78 
Gooseneck Jack Crank Handle Bulldog 6ZAT2 
Class IV Jack Handle Kit Reese 20PR72 
24,000 Ib 2*54ein —Oiledto Be Welded — 7 “in Bulldog 21T089 Jack Handle Replacement Bulldog 2ZPR6 
25,000 Ib 2 s in Primer 9in Bulldog 20PN27 Pin And Chain Kit Bulldog 2ZPT3 
25,000 Ib 2 6 in Primer 8in Bulldog 21T087 Wheel Ring Dock Chock Reese 2ZPU2 
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Trailer Accessories & Regulatory Compliance Details on page A1. 
440A84 2ZPX1 
7 FUTURE wow: REESE" Cote 
Trailer Electrical Adapters 21T092 
Vehicle Item 
Connection Trailer Connection Includes No. 
Trailer Wiring Adapters 21T094 
Hopkins Towing Solutions 21T096 492Т64 
6-Way Round 4-Way Flat Dust Cover 440C07 . 
7-Way Blade 4-Way Flat, 6-Way Pin Dust Cover 440A99 Vehicle | | Нет 
7-Way Blade 6-Way Round Dust Cover 440A86 Connection Trailer Connection Includes No. 
7-Way Blade 4-Way Flat Dust Cover 440A82 Reese u _ 
7-Way Blade 4-Way Flat Dust Cover 440A90 Circuit Protected Power Converter and Wiring Kit 48UX96 
7-Way Blade 6-Way Round Dust Cover 440493 Trailer Wire, 4-Way Flat, 16 ga, 25 ft. 5JJK8 
7-Way Blade 5-Way Flat Dust Cover 440A95 Towing Electrical Connectors 
7-Way Round 4-Way Flat Dust Cover 440A84 Hopkins Towing Solutions | 
IPA 2 Pole, 16 ga, Flat Connectors, 12 in 440А78 
7-Way Blade 4-Way Flat, 5-Way Flat, 6-Way Round Dust Cover 18M476 Operating Item 
Reese Item UsedFor Range Type Includes Brand No. 
4-Flat pust Cover and Heavy Tester КЕ, — 
Y К á Duty Spring on 7-Way railer Light p; ; to can 
4-Way Flat 4-Way Flat, 7-Way Blade Connector, Mounting Bracket, 21T093 Tester Kit Diagnostics | DC y Tol m 2. sal IPA 492765 
Mounting hardware " Қ A to can ay Trailer Adapter, 

7-Way Blade 7-Way Blade Pass Through Instant 27PX1 Trailer Tester Diagnostics DC Tool Battery Charger IPA 492164 

y y Backup Alarm Trailer Trailer 3 Button Remote Control, 5 ft 
7-Way Blade 4-Way Flat, 5-Way Flat LED Circuit Tester 217096 Tester, Smart Light And 20A @ Round 7-Way Cable, 500mA Battery IPA 48PY47 
7-Way Blade 5-Way Flat 6 ft Full Extension Coil Cable 217092 MUTT(R) (7 9 BS 12V DC Pin Charger, Chassis Ground Cable, 
7-Way Blade 4-Way Flat 7.5 ft Full Extension 2ZPX6 Round Pin) External Battery Connector 

y y Heavy Duty Coil Cable 2) 3 Button Remote Controls, 10А 
7-Way Blade 4-Way Flat LED Circuit Tester 211094 Trailer Air Brake, 7 attery Charger, 12 Button Remote 
7-Way Pin 6-Way Pin Installation Instructions 444H23 Tester, Super and ABS, 20A @ Round Control, 5 ft 7-Way Cable, 8 ft Glad IPA 48РҮ49 
Trailer Wiring Accessories MUTT(R) Trailer — 12V DC Pi Hands, and Rain Cover, Chassis 
Grote Deluxe Light Ground Cable, External Battery 
Coiled ABS Power Cord, 15 ft. 2VPV8 Connector, Face/Battery Shield 


Trailer Accessories ::B/A e REESE" & 


Item 
BIA Prod м Description No. 
roducts Co. 
габ Hook, Weld-On, % Chain 3YFX3 30PD33 
uyers Products 
D-Ring, ¥" dia., ‘Vie in Forged Weld-on Mounting Bracket 30PD33 30PD32 
D-Ring, 4" dia., 1 Hole Bolt-On Bracket 30PD32 
D-Ring, 1" dia., 2-Hole Bracket 30PD30 
D-Ring, 7" dia., 2-Hole Mounting Bracket 30PD31 
D-Ring, й in dia., % in Holes, Provides Sturdy 


19A780 

Holding Power for Tools and Equipment 426766 30PD33 30PD31 

D-Ring, % in dia., Base 254 in L x 174 in М, Hole 14 in dia, Provides Sturdy 426T64 

Holding Power for Tools and Equipment, Ring 1'%s in Hx 172 in W Item 
D-Ring, 34" dia., With % іп Weld On Mounting Bracket 30PD40 Description No. 
D-Ring, %' dia., % in Thick Forged Bracket Welded on а % in Steel Plate 30PD35 Rope Ring, 36 in dia., Heavy Duty, Provides Sturdy 426U79 
D-Ring, % in dia., Extended Size, Forged 426763 Holding Power for Tools and Equipment 

D-Ring, 1" dia., With % in Mounting Bracket 30PD39 Rope Ring, ?4 in dia., Provides Sturdy Holding Power for Tools and Equipment 426U83 

EZ Gate" Tailgate Assist 19A780 Rope Ring, 1 37? in dia., Corrosion Resistance 426U80 
Lashing Ring, Тіп dia., Curved, Weld-On Mounting Bracket 3VUJ3 Spring Latch Assembly with Handle, 4/21 3ULUA 
Rope Ring, ?4 in dia., % in Mounting Hole, Provides 426082 Reese 

Sturdy Holding Power for Tools and Equipment Fold-Away Hinge Kit, Bolt On, 5,000 Ibs. Capacity, 3 in x 3 in 20PT95 
Rope Ring, 9з in dia., Provides Sturdy Holding Power for Tools and Equipment 426U77 Trailer Hitch Alignment System 20PM28 

4 - a 
= А = А E 
Transportation Regulatory Compliance Materials liKde | = M 
No. of. With Carbon/ Mfr. Hem Ра. Seas 3 
Item Plies Carbonless Format Size Model No. Qty. sid 3 — L 

Bus 

Bus Driver Vehicle Inspection Report 2 Carbonless Book, 31 Sets 515 x 8% in 1928 52VP12 1 38D328 
Bus, Cargo Tank, Concrete Vehicle, Motor Coach, Tanker, Tractor, Trailer, Truck, Van — 

Annual Vehicle Inspection Form Carbonless Continuous, w/Decal 9%x 11 in 4024613 52НМ40 10 -— — 

Annual Vehicle Inspection Report/Label With Carbon Continuous, w/Decal 872 x 11A in 471 S2VPO1 1 > P 

Annual Vehicle Inspection Report/Label Carbonless Continuous, w/Decal 87 x 1194 in 15048 52VP02 1 2 

FMCSA Periodic Inspection Label Carbonless Label 5x5in 4911 52VR20 10 

Medical Examination Certificate No Preprinted Form 47379 52VP84 1 


2 
3 
3 
1 
Vehicle Inspection Decal 2 Carbonless Vinyl Label 5x4 in 1279 52VR12 10 
Vehicle Inspection Decal 1 Carbonless Aluminum Label 6x3% іп 1340 52VR13 10 
Vehicle Inspection Report 2 Carbonless Snap-Out 8/2 x 1194 in 3127 52VR18 10 --:--- 
Vehicle Inspection Report 3 Carbonless Snap-Out 812 x 1194 in 3128 52VR19 10 ERO 
Tractor, Trailer, Truck 
Bilingual Drivers Logbook 2 With Carbon Book, English/Spanish 5/5x8/in 8581 52UP46 1 38D297 19YK73 
Detail Drivers Daily Logbook 2 Carbonless Book 812 x 11 in 8545 38D331 1 Mfr. Item 
Detail Drivers Daily Logbook 2 Carbonless Book, Without Recap 8%x 11 in 8530 38D329 1 Includes Model Мо. 
Detailed Driver Logbook 2 With Carbon Book, w/DVIR 8% x5% in 8525 380314 1 Accident Report Kit 
Detailed Driver Logbook 2 With Carbon Book, Simplified Recap 8170 x5% in 8532 38D323 1 Vinyl Pouch, Poly Clipboard, 
Detailed Drivers Logbook 2 With Carbon Loose Leaf 8% x 5172» in 8524 52VR22 31 Single-Use 35mm Film 
Detailed Vehicle Inspection Report 2 Carbonless Book, 31 Sets 81^ x 11 in 11724 52VP15 1 Camera, English/Spanish Use 
Driver Logbook 2 With Carbon ^ Book, Without Recap/DVIR 812 x5 in 8533 38D320 1 Instructions Printed on Camera 
Drivers Exemption Log 2 Carbonless Book, Without DVIR 87^ x 5^ in 8531 380332 1 Jacket, Insulated Wrapper for 
Drivers Logbook 2 Carbonless Book, Without DVIR 8-1/2x 5% in 8526 38D328 1 Camera, Yellow Tire Marker, 5754 19YK73 
Driver Vehicle Inspection Form 2 With Carbon Book, 31 Sets 515 x 8^ in 685 380295 1 Pen, Drivers Report at Accident 
Driver Vehicle Inspection Form 3 With Carbon Book, 31 Sets 5% x 8% in 723 38D296 1 Scene Form, Witness Cards, 
Driver Vehicle Inspection Form 2 Carbonless Book, 31 Sets 5% x 8/^ in 1854 380297 1 Accident Notification Card, 
Driver Vehicle Inspection Form 2 Carbonless Book, 31 Sets 515 x 8/5 in 8253 38D299 1 Exoneration Cards, Post-Accident 
Driver Vehicle Inspection Form 3 Carbonless Book, 31 Sheets 515 x 8% in 1862 38D298 1 Testing Regulations Form 
Driver Vehicle Inspection Form 2 Carbonless Book, 31 Sets 5% x 8% in 2048 380304 1 Federal Motor Carrier Safety 
Driver Vehicle Inspection Form 2 Carbonless Book, 31 Sets 5% x 8% in 2046 38D303 1 Regulations Pocketbook 
Driver Vehicle Inspection Form 3 Carbonless Book, 31 Sets 5% x 8% in 1999 38D301 1 Parts 40, 380, 382, 383, 
Simplified Driver Logbook 2 With Carbon Book, w/DVIR 8%x 5% in 8527 380318 1 387, 390-397, 399 апа 347 380333 
Simplified Vehicle Inspection Form 2 Carbonless Book, 31 Sets 5» x 8^ in 9528 52VP16 1 Appendix G of the FWCSRs 
964 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Air Brake Connectors, Hoses & Tubing 
«Тах muss 771 VELVAC 


AN Perm 


Gladhands OTC. Mizon 


Gladhands are color-coded to denote which lines are connected, with red signifying emergency brake 
lines, blue indicating service air lines, and black used interchangeably. 


Emergency Service Universal 
Gladhands (Red) Gladhands (Blue) Gladhands (Black) 
Port Body Includes Seal Item Seal Item Seal Item 
Size Material Mount Angle Shut Off Material No. Material No. Material No. 
Gladhands 
Tramec Sloan 
2FAC9 Winx іп Steel Straight Yes Rubber 2ZJL1 = = = = 
¥ in Steel Straight Yes — — Rubber 2212 = — 
22JK2 Yin Cast-Iron Straight No Polyurethane 2ZJL5 (Polyurethane 2ZJL4 Rubber 2ZJL3 
Yin Steel Straight No Polyurethane 2ZJK2 Polyurethane 2ZJK8 Rubber 22JK9 
Velvac 
36 in Aluminum 90* Yes Polyurethane  2FAC3 ‘Polyurethane 2CTT9 — — 
36 in Aluminum 37° No Polyurethane 35NL36 Polyurethane 35NL37 = — 
36 in Aluminum 45° No Rubber 35NL39 Rubber 35NL40 = = 
¥% in Aluminum 37° No — — Rubber 35NL34 = — 
Vb in Aluminum 37° No Rubber 2СТТ5 — = = = 
Vb in Aluminum 90% No — — Polyurethane 35NL35 = — 
Vo in Aluminum 90* No Polyurethane 35М138 Rubber 2CTT6 Rubber 20114 
Includes Item Pkg. Item 
Color Screen — Brand No. Qty. Item Brand No. 
Polyurethane Gladhand Seals Gladhand Locks 
Closed Face Gladhand Lock, Keyed Alike, Aluminum Jendyk 450X99 
Black Yes Velvac — 5DYV7 4 ; — 5ZVP3 
Blue Yes Velvac 5DYV6 4 Gladhand Lock, Keyed Alike, Polyethylene Jendyk 3KJL6 
Red Yes Velvac 5рҮМ8 4 Gladhand Lock, Not Keyed Alike, Aluminum Jendyk 450Y01 
5EVZ6 Full Face ч — 5MGMO 
450X99 No Velvac 2CTTA 10 Gladhand Lock, Not Keyed Alike, Polyethylene Jendyk 3kJL4 
Black No Velvac — 2FAD1 25 Glad-Lock" Assembly, Keyed Alike, Polyethylene Velvac 2FAD3 
E. __ ny, No  Velvac 5DYV5 200 Gladhand Accessories 
No Velvac 2СТІЗ 10 Air Brake Antifreeze and Conditioner 1 gal CRC 5EVZ7 
Blue No Velvac 2ҒАС9 25 Air Brake Antifreeze and Conditioner 32 oz CRC 5EVZ6 
No Velvac  5DYV4 200 Dummy Gladhand Fitting Tramec Sloan 2ZJL6 
No Velvac — 2CTT2 10 Dummy Shut-off Coupling Velvac 21DH57 
Red No Velvac — 2FAC8 25 GladhandL® Aluminum Gladhand Grips Velvac 21DH20 
21DJ21 No Velvac 5DYV3 200 Gland Nut Wrench, Adjustable OTC 2TVT3 
Buna-N Gladhand Seals Non-Vented Dummy Coupling Velvac 2FAD5 
Closed Face Pogo Stick, Chromed Steel, 25 In Velvac 21DJ95 
Black Yes Velvac — 2FAC7 2 Pogo Stick, Chromed Steel, 41 In Velvac 21DJ96 
Full Face Pogo Stick, Plated Steel, 25 In Velvac 21DJ92 
Black No Velvac 2ҒАС5 50 Pogo Stick, Plated Steel, 41 In Velvac 21DJ93 
Gladhand Accessories Pogo Stick, Plated Steel, 51 In Velvac 21DJ94 
Silver Yes Velvac — 2FAC6 2 Pogo Stick, SS, 40 In, with Snubber Chain Velvac 21DJ21 
Pogo Stick, SS, 41 In, Holder and Chain Velvac 21DJ22 
Replacement Tracker Bar Kits 20" Spring Length Velvac 5DYW1 
E pas Tire Inflator Kit , 0 to 300 psi, Size % General Power soot 
Tire Inflator Kit 10 to 160 psi, Size 38" Milton 51EP23 
Vented Dummy Coupling Velvac 2FAD4 
Tube Pipe Пет 
Item Size Size Мо. 
Union Tube x Tube Yin | — 110689 
Union Tee Tube i 
90* Swivel x Tube x Tube vain — КЕЗ 
Mate Elbow — Win --  18W562 
11K674 ! Male Elbow,90 Jin  — 16W564 
us Degrees win —  18W568 
л in -- 161/604 
; i Yin -- 161/605 
—Barker Union Straight Union fin — 1600606 
116333 Yin | — 161607 
А F Yin =  16W612 
Brass Air Brake ral = | AC [Parker 
Compression :nm— 
йіп іп A А 
Connectors | zn ^» n | Air Brake Tubing 
; un Male Connector іп Yin 116265 
Compression fittings come standard — Tube x МАРТ Ип “Жіп 116263 | Colors help quickly identify lines. 
with preapplied thread sealant. Yin Yin 116266 Outside Item 
Yin Yin 116269 Outside Item Dia Color L Material Мо 
Tube Pipe Нет Vain Жіп 116287 Dia. Color L Material Мо. ту B- Reinforced - 
Item Size Size Мо. віп віп 11G290 | "Type A- Nonreinforced Deine mroros, 
Push to Connect Male Elbow,90 Yin Yain 118288 | Parker Parker 
Bulkhead Union Xin —  1iK704 Degrees Tube Yin Yain 116291 ‘ein Black 100 Муюп 6UTGS ‘in Вак 1004 Муюп — 6YADS 
Tube x Tube Ain — 11705 ХММРТ Yin Yin 116292 Yoin Black 1001t Nylon 6UTG3 %in Black 250 Nylon — 6YAD7 
Yin іп 11K655 Yin %in 116295 йі Black 100 ft Е 6UTHS їп Black 100 Nylon — 6YAF2 
Зіп іп 11К656 Әйіп іп 116298 zm ac уоп Type В - Reinforced 
Win Vain 11K659 Nut Thread іп = 11К642 “in Віаск 1,0001 Nylon — 6YAAS Eaton Synflex 
iais бөлөй Жіп іп 11К657 Ain -- 116352 ain Black 2500 Муюп бҮАС0 з Polyamide/ 
Tube x MNPT Yin Эіп 11K660 Sleeve Tube Зіп -- 116353 Yin Blue 2500 Муюп — 6YAC2 Ysin Black 100 Polyester 27.14 
Ain Yin 11К662 Yin -- 116354 Yin Green 250ft Муюп бҮАС5 : Polyamide/ 
d in 2 іп T a in — ied Yin Red  250ft Nylon бҮАП0 Yin Blue 100 Polyester 274Х5 
біп іп А kn = Mi т 
%іп Ж ПЮ 3 Union Tube x Tube pin 11636 | Ял velor 25071. Nion д уеп Red тоот Polyamide әзиб 
Yin іп 11K674 еіп - 118336 | -Type A= Nonreinforced Р end 1 
Xin Yain 11675 Union Tee Tube Vin — 116343 | Eaton Synfl Yin Black 100ft "Gnome  22JX7 
Male Elbow,90 %in іп 11K678 x Tube x Tube aton Syni ex | Е , Polyester 
Degrees Swivel win in 11K681 “іп -- 11К646 Yin Black 1,0000 Solstice 357896 Type В - Reinforced, 1⁄6 in ID, 
Tube x MNPT ¥%in Yin 11К679 Through Type %in  — 11К647 Ysin Black 100ft Solstice 357807 Ve in Wall Thickness 
Yin ^in 11К683 Insert Tube Yin  — 11К648 Yain Blue  100ft Solstice 357906 Parker 
Yin Yin Т1К685 Yin — ТІК650 sin Black  100ft Polyamide 2ZJV5 Yin Blue 100 Nylon бҮАҒ4 
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Security Seals Details on page A1. a 
Body Color 
Blue Green Red Yellow 

Strap Breaking No. of Pkg. | Marking ltem | Marking ltem | Marking Item | Marking Item » 

Length Strength Marking Type Digits Brand Qty. Color Мо. Color Мо. Color — No. Color Мо. Ge eme 
Plastic Pull-Tight Seals =, Й 
Marking Parameters: Consecutive Numbering (ij TydenBrooks 

4 $6 in 24 Ib Laser Marked 7 ELC Security Products 250 Blue 40АН47 Green 49AH48| Red  49AH50| Yellow 49AH51 ОЗ 
4?°%ә|п 46 |b Hot Stamped 7 ELC Security Products 250 Black 49AH18| Black 49AH19 Black 49AH21 | Black 49AH22 № BRADY. 

795 in 241 Laser Marked 7 ELC Security Products 250 Blue 49АН52 Green 49AH53 | Red 49АН55 Yellow 49AH56 
7*fain 461b Hot Stamped 7 ELC Security Products 250 Black 49АН13 Black 49АН14 Black 49АН16 Black 49AH17 
Marking Parameters: Consecutive Numbering, SEALED 

4%їп 151b Laser Marked 7 TydenBrooks 100 White 524282 — — White 524780 - = x М 

9 іп 1416 Laser Marked 17 Brady 100 — — Green 15Y783| Red 15Ү785 Yellow 15Y790 kak Plastic 
32 Ib Laser Marked 15 Oneseal USA 1000 Black 48HP03  — — Black 48НР04 Black 48HP06 x ( * Pull-Tight 
12 in 40 Ib Hot Stamped 24 TydenBrooks 50 White 2YJT2 | White 2ҮЈТЗ | White 2ҮЛ1 Black 2YJTA х z24 ж 2YUT4 
40 Ib Hot Stamped 24 TydenBrooks 50 White 4070467 White 407068 White 407J66| Black  407J69 ^ Universeal 
50 Ib Hot Stamped 13 Universeal 100 White 55МА55 White 55NA56| White 55МА58 White 55NA59 а 
їзїї 90 lb Hot Stamped 13 Universeal 100 White 55NA7Í — | — | White 55NA72 —  — Pull-Tig ht Seals 
umm E шш теті Е. EE 
; Hot Stampe ydenBrooks 5 ite 7 ite ite — — En i М 
18in 59] Hot Stamped 13 Universeal 100 White 55МА60 White SSNAGÍ White S5NA62 White 5өңдба PUll-tight seals are adjustable 
Marking Parameters: Consecutive Numbering & Barcode length single-use security seals 
7*%ain 4610 Laser Marked 7 ELC Security Products 250 Black 49AH23| Black 49AH24| Black 49AH25| Black 49AH26 
Marking Parameters: Consecutive Numbering & Barcode, SEALED that wrap around handles and 
E in и 115 Ib . Er Marke 15 Oneseal USA 1000 — — White 48НР07 — — White 48HP08 latches in shipping containers, 
astic Tearaway Pull-Tight Seals i 
Marking Parameters: Consecutive Numbering trailers, cargo holds, and trucks 
4%in 3716 Hot Stamped 7 ELC Security Products 250 Black 49AH35| Black 49AH36| Black 49AH37| Black 49AH38 and snap closed. Plastic pull- 
4%. in 3716 Laser Markei 7 ELC Security Products 250 Blue  49AH43| Green 49AH44| Red 49АН45 Yellow 49AH46 р; i 
72%и іп 401b — Laser Marke 7 ELC Securty Products —250 | Blue —49АНЗ9 Green 49AHÁD| Red —49AH41 Yellow 49Ag42 tight seals can be removed with 
m: in p 44 Ib Hot Stamped : 7 s ELC Security Products 250 | Black 49AH31 Black 49AH32| Black 49AH33 Black 49AH34 light tools or by using heavy force. 
arking Parameters: Consecutive Numbering i -ti 
5in 61 Hot Stamped 20 à TydenBrooks 100 White 398478 White 398480 White 398474 — — Plastic tearaway pull tight 
gin 181b Hot Stamped 13 niverseal 100 White 55NA65| White 55МА66 White 55NA68| White 55NA70 seals don't require a light tool or 
Marking Parameters: Consecutive Numbering & Barcode 
8in 44 Ib Laser Marked 7 ELC Security Products 250 Black 49АН27 Black 49АН28 Black 49AH29, Black 49AH30 heavy force to remove. 
г Body Color ge — " = 
Blue reen Red Yellow есишу Products ink ШЕ 

Strap — Strap Breaking No. of Pkg. Item Item Item Item * c y = BRADY. 
Length Width Strength Marking Type Digits Brand Qty. No. No. No. No. k z4A X 
Plastic Tearaway zm. Seals Universeal 
Marking Parameters: Consecutive Numbering ] Plastic Tearaway 

Тюп іп 751) Hot Stamped 7 ELC Security 250 49AH62 | 49AH63 | 49AH64 | 49AH65 1 49AH62 
Plastic Strap Seals 
Marking Parameters: Consecutive Numbering, SEALED i Strap Seals P 

6 in Hin 50 Ib Laser Marked 16 Universeal 50 — 48RA87 | 48RA85 | 48RA88 . : Е 
7 vin ш in 5 b laser Marked 1З 1 ару қ m 1 БҮТ m ТЕТТЕ bu Seals are fixed-length single-use security seals 
4 in ot Stampe ydenBrooks ; in. 
Marking Parameters: Consecutive Numbering that wrap around handles and latches in ship 
8in “in 6016 ^ Laser Marked 15 Oneseal USA 1000 48HN93 | 48HN98 | 48HN94 | 48HN96 — ping containers, trailers, cargo holds, and trucks 
Strap Strap Breaking Body No. of Item Pkg. i " iti Я 
Length Width Strength Color Marking Type Digits Brand No. Qty. and snap closed in one locking position. Plastic 
Metal Strap Seals В tearaway strap seals don't require a light tool ог 
Marking Parameters: Consecutive Numhering i 
896 in Sis in 100 Ib Silver Embossed 15 TydenBrooks 2YJZ7 50 heavy force to remove. Plastic strap seals can be 
8 2a in %1п 110 Ib Silver Laser Marked 17 TydenBrooks 2Ү.78 50 removed with light tools or by using heavy force. 
; Yin 90 Ib Silver Hot Stamped 15 Oneseal USA. 48HP13 1000 
8in thin 155 Ib Silver Hot Stamped 15 Oneseal USA 48HP12 1000 Metal strap seals are stronger and more durable 
8%in E in 100 Ib $ Silver Laser Marked 15 TydenBrooks 6GHZ2 1000 than plastic seals, so they provide a higher level of 
Marking Parameters: Consecutive Numbering, SEALED i ith li 
8 іп Yin 1251p Silver Laser Marked B Brady 157786 — 100 protection and can be removed with light tools. 
Body Color 
Black | Blue | Green | Orange | Red White | Yellow 
Cable Cable Cable Breaking No. of Pkg. | Item Item Item Item Item Item Item 
Material Length Diameter Strength Digits Brand Qty. No. No. No. No. No. No. No. 
C-TPAT Compliant High Securi: C-TPAT 
Marking Parameters: Consecutive Numbering, SEALED 2 
Аштішт--121 Yin 2,4000 3  TydenBrooks 200 1407393] — 407/947 — = = = Compliant 
12 in Ya in 3,000 Ib 7 ydenBrooks 200 = — = 4WKL8 = — High Security 
12 in Ув in 2,250 lb_ 15 Oneseal USA 500 — 48НМ87 48НМ88 — | 48HN86 — x : 407J93 
Stel — 5i айп 22501b 15 OnesealUSA 500 | —  |48HPIB| — | — jap — | —  ‘'TydenBrooks 
12in Vie in 750 Ib 12  TydenBrooks 100 — 407J77 407J80 | 407J78 | 407J76 | 407J79 
Zinc 12 in Tie in 750 Ib 12 TydenBrooks 250 — — — |39R474| — 398473 — ovn. 
12in 982 іп 750 Ib 12  TydenBrooks 100 — 407J87 — 407J90 | 407J88 | 407J86 | 407J89 
12 in Ye in 750 Ib 6  TydenBrooks 100 — |40782] - |40785 407.83 | 407J81 | 407J84 
Marking Parameters: Consecutive Numbering & Barcode, SEALED kk 
12 in Yin — 2,630]b 6 Universeal 50 -- [451954] — --  [45LH53| — — жж High Security 
Steel 12 іп Yin 2,360 lb 16 Universeal 50 — |48RC21 — —  |48RC19| — — «А X 48RCO9 
12in Yin 449060 16 Universeal 50 — 45LH56 — — 45LH55 — — Universeal 
Miks 48 in Yin 449060 16 Universeal 20 --  |48RC24| — —  |48RC23| — — с bl S І 

igh Security 

Marking Parameters: Consecutive Numbering, SEALED a e ea S 
i 2 in Ye in 727 lb 7 ТудепВгоокѕ 200 -- 4МКІ5 — — — — — i 
Aluminum — Si sin 7271) — 3 TydenBrooks 20040771 — [407492] — | — | — | — - Seals can be set to any length and locked іп 
Steel 12 іп Vein 7271 7 ТуйепВгоокв 200 | -- - - — |44КІ4| — — position, so they can provide a better fit than 
Marking Parameters: Consecutive Numbering & Barcode, SEALED ivad- i 
2in Vie in 719 Ib 16 Universeal 50 — 45LH52 — — 45LH51 = == fixed length cable locks. Requires a tool to " 
Steel 12 іп Ив in —719lb 16  Universea| 50 — 488013 — — |48RCii = Е remove it, and when it's cut, it splits into indi- 
12 in Ye in 380 Ib 16 Universeal 50 — — — — --  |48RC07 | 48RC09 i D 
i2in in —132215 16 —Universeal 50 | ———]48RCIT| — | — авасав — | — - Vidual strands that can't be resealed 
Body Color 
Blue Red | White | Yellow 
Bolt Bolt Breaking No. of Pkg. | Item | Нет | Нет | ltem 2 э) шн) 

Diameter Clearance Bolt Length Strength Digits Brand Qty. No. No. No. No. Ty: мие) High 
C-TPAT Compliant High Security * s it 
Marking Parameters: Consecutive Numbering, SEALED * ( * C-TPAT ecurity 

Ae in 3 in 3 in 5,477 lb 10  TydenBrooks 250 — —  |39R485 — омефклт * c) * Compliant 407475 

¥% in З in З in 5,477 Ib 6 ydenBrooks 100 — — — | 52А795 ж А k High Security | 

?964 in 1 іп Tin 3,000 Ib 8 j ygenBrooks 200 |39R488 | 398486 — 39R487 Universeal HN [эЧ ШЕ” 
Marking Parameters: Consecutive Numbering & Barcode, SEALED 48HN79 мию эше 

ein 3 іп З іп 2250lb 9 Oneseal USA 200 |48HN80|48HN79|48HN81| -- Bolt Seals эш 

2 As in 3 Ms in 4,271 Ib 16 Universeal 50 | 45LH36 45LH35| — | 45LH34 

Vis in 276 іп Ea in А h 15 Шінегезд 90 TUM A — E Seals have a bolt that passes through a container or door 
High Security E niverseal 5 =u latch on cargo freight, rail cars, and shipping containers and 
Marking Parameters: Vensecutve Numbering, SEALED -— ЖЛЕ а сар that snaps on to lock it. Also known as disposable 

^in АП] A in А ydenBrooks — — — А А 

Marking Parameters: Consecutive Numbering & Barcode, SEALED padlocks, these barrier seals require a tool, such as bolt 

As in З in З Ain 2,250 Ib 9  Oneseal USA 200 |48HN84| -- |48НМ82 48HN83 cutter, to remove them. 


966 GRAINGER. 


nn 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 


Conspicuity Tape 


ше 


4LGL4 


6MGA9 


— I 


6NGA1 


Conspicuity Tape ты 
Таре 
Reflective Product Strip Item 
Item Color w L Form Length Thickness Std. No. 
Trucks and Trailers 
n White — 2in 12in Strip — вті DOT, FMVSS 45ТТ05 
School Buses 
Red, White 4in 50yd Rol  — вті = 53TX91 
Yellow — 1in 50yd Rol  — 9ті FMVSS 53TY30 
Yellow — 1in 258 Rol  — 8mi = 3ZED4 
Reflective Yellow 2іп 50 yd Rol —  9mi ~ FMVSS 53TY29 
Tape Ne Yelow 2іп 50yd Rol  —  8mil ANSI, АЅАЕ 5276.7 6МбА8 
Yellow 2іп 25ft Rol — 8 mi = 3ZED8 
Yellow 2in 50yd Rol —  8mi FMVSS 6MGAS 
Yellow — 3in 258 Rol -- 8ті ANSI, ASAE 5276.7 32ЕЕЗ 
1 Yellow (іп 18in Strip — 8ті FRA224 45ТТ09 
Rail 
White 4іп 50yd Rol  — 8mi FRA224 6NGAO 
Reflective Yellow 4іп 50yd Во! — 8 ті FRA224 6NFZ9 
Tape i Kiss- n 3 
Е Yellow 4іп 50уа Cut Roll 9in 8 mi FRA224 6NGA1 
Marine - 
s n White — 2in 50yd Roll — 10mil  USCGG-Sec-393A 6NGD5 
‘Construction, Emergency Vehicles, Utility Р 
Blue ^ iin 50yd Rol — 8mi FMVSS 41614 
ШОШ iin 50yd Rol — 22mi = 53TY17 
Fluorescent Gin 50yd Rol —  20mi NFPA1901 6MGC1 
ЕСА біп 50yd Rol — 22mi NFPA1901 5ЗТҮЗЗ 
Reflective ШОРДО Gin 50уй Rol — 22ті МЕРА 1901 53TY34 
Таре + - F 
Ниогезселі 30in 50yd Rol — 22 mi МЕРА 1901 — SSTYS 
Green (іп 50yd Rol — 8 mi FMVSS 41617 
Red tin 50yd Rol  — 8mi FMVSS 41618 
Red Зіп 50yd Rol  — 8mi ASTM 04956  53TY20 
Red біп 50yd Rol  — 8mi ASTM D4956 53ТҮ06 
Red біп 50ft Rol  — 8mi NFPA 1901 6NFZ8 
White — iin 50yd Rol  — 8mi DOT, FMVSS 41619 
Construction, Emergency Vehicles, Trucks and Trailers 
Blue, Red, 44, оч __ _ А _ 
Reflective White 334in6 ^ in 8 ті 2HGY2 
Decal Blue. Red, 74 in ап — — gmi = 2HGY3 
Red, White 2in 18in Sticker 18in 8mil DOT, FMVSS, NHTSA ЗХМАЗ 
Red, White 2in 18in Strip 18in  8mil DOT, FMVSS, NHTSA 3ZEM 
Red, White 2in 25ft —  18in 8mil 007, FMVSS, NHTSA 3ZEA6 
Reflective Ped White 3in 25f — — 18in 8ті DOT, FMVSS, NHTSA 3ZEC1 
Sticker ^ White 2in 12in Sticker — 8ті! DOT, FMVSS, NHTSA 3XMA5 
White 2 25ft — — вті DOT,FMVSS, NHTSA 3ZEC5 
White 2in 50yd Rol --  8mil DOT,FMVSS, NHTSA 3ZEC3 
White — 3in 50yd — — 8mil DOT, FMVSS, NHTSA 3ZEC7 
While Зіп 25ft — —  8mil 007, FMVSS, NHTSA 3ZEC9 


Slow Moving Vehicle Emblem 


Description 
Adhesive 
Vinyl 
Vinyl 


Screws, Bolts, or Rivets 


Acrylic/ABS Material 
Aluminum 
Aluminum — 

High Impact ABS 
Steel 


Тһе first name in 
vehicle safety systems» 


Item 

Height Brand No. 
14 in Condor 483U17 
13 % in Rockford Silk Screen Process 8AEGO 
13 іп Grote 2CXA8 
14 in Condor 483U18 
14 іп Rockford Silk Screen Process 9JXR5 
14 in Deflecto 8DN62 
14 in Condor 483U19 


45TTO4 


53TX87 
Reflective 
Item Color w L 
Red 2in 50yd 
Red, White 1% in 50 yd 
Red, White 1in 50yd 
Red, White 2in 24in 
Red, White 2in 251 
Red, White 2in 12 іп 
Red, White 2in 50 yd 
Red, White 2in 18in 
Red, White 2in 50yd 
Red, White 2in 50 yd 
Red, White 2in 50 yd 
Red, White 2in 50 yd 
Red, White 2in 50 yd 
Red, White 2in 50yd 
Reflective Red, White 2in 50yd 
Tape Red, White 2in 50 yd 
Red, White 2in 18 in 
Red, White 2in 12in 
Red, White 2in 30ft 
Red, White 3in 50 yd 
Red, White 3in 25 ft 
Red, White 3in 50 yd 
White 2іп 12in 
White — 2in 50 yd 
White 2іп 12in 
White — 2in 50yd 
White 2in 50yd 
White — 2in 50yd 
Yellow Bm a 
Commercial Vehicles, Rail Gate Arms 
iua Red/White 
Reflective Diagonal 3 in 50 yd 
ape ІН 
Agriculture Vehicles 
Reflective Red 2in 9in 
Strip Yellow 2in Qin 
Red 2in Yin 
White 2іп 4in 
Yellow 2in Qin 
Reflective Yellow — 2in 4 %in 
Tape Blue tin 50 yd 
Fluorescent 4 ; 
Orange 1in 50yd 
Red tin 50yd 
White — 1in 50yd 


483U17 


Rol 


Rol 
Strip 
Strip 


Rol 
Strip 
Rol 
Strip 
Rol 


Rol 


Rol 
Circle 


Rol 


Pack 


Tape 


Product Strip 
Form Length Thickness 


16 in 


8 mi! 


8 mi! 
8 mi! 
8 mi 
8 mi 
8 mil 


8 mil 


8 mi 
8 mil 
8 mil 
8 mil 
8 mil 
8 mil 
8 mil 
8 mil 
7 mil 
8 mil 
8 mil 
8 mi 
8 mil 
8 mil 
8 mil 
8 mi 
9 mi 
8 mil 
8 mil 


8 mil 
8 mil 


8 mi 


8 mi 


53TY01 


6MFY9 


Item Pkg. 
Std. No. Qty. 
ASTM ET 164, ASTM 
E1347, АТМ  5NGCB 1 
£308, ASTM E810 
= 83TY08 1 
DOT, FMVSS, NHTSA 6MFZ5 1 
DOT,FMVSS 451104 1 
DOT FMVSS 53TX82 1 
DOT FMVSS — 53TX87 1 
~ DOT FMVSS 83ТҮ24 1 
DOT, FMVSS, NHTSA 2HGX8 25 
DOT FMVSS, NHTSA 2HGX8 1 
DOT, FMVSS, NHTSA 8MFYS 1 
DOT, FMVSS, NHTSA 6MFZO 1 
DOT. FMVSS, NHTSA 6NGDO 1 
DOT. FMVSS, NHTSA 6MFZ2 1 
DOT. FMVSS, NHTSA 6MFZG 1 
DOT. FMVSS, NHTSA 6MEZ7 1 
DOT, FMVSS, NHTSA 6MFZ1 1 
007, FMVSS  45IT03 1 
DOT FMVSS 451106 1 
DOT FMVSS 597Х85 1 
DOT, FMVSS, NHTSA 6MFZ8 1 
DOT, FMVSS, NHTSA 3XMAS 1 
DOT FMVSS, NHTSA 3XMA7 1 
007, FMVSS 53ТХ88 1 
DOT FMVSS  531Y23 1 
DOT, FMVSS, NHTSA 2HGY1 25 
DOT FMVSS, NHTSA 6MGA1 1 
ASTM E1164, ASTM 
E1347, АТМ  9NGC9 1 
£308, ASTM E810 
04956 Туре У 5М6С6 1 
ASAE 5276.7, 
ASAE 5279.15 45ТВ98 1- 
= 6NGD3 1 
ASAE 5276.7, 
ASAE 5279.15 4812 25 
ASAE 527677, 
ASAE 5279.15 4813 25 
ASAE 5276.7 53TX96 1 
04956 Type V _ 45TT02 1 
ASAE 5276.7, 
ASAE 5279.15 457899 1 
ASAE $276.7  83TYUi 1 
ASTM D4956 — 53TY18 1 
ASTM D4956 
Ten ST 1 
ASTM D4956 — 53TYTT 1 
ASTM 04956 5ЗІҮІЗ 1 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
Conspicuity Tape & Reflectors 


Conspicuity Tape » 


Таре Таре 
Product Strip Item Pkg. Product Strip Item Pkg. 
Reflective Color М L Form LengthThickness Std. No. Qty. Reflective Color — М L Form LengthThickness Std. No. Qty. 
Diamond Grade" Conspicuity Markings Series 983 1in 50у4 Rol —  {18mil _CSA D250, FMVSS 4TDV9 1 
Agriculture Vehicles, Emergency Vehicles, Roadwork Vehicles, Trucks and Trailers 2in 50yd Во — 18mil CSAD250,FMVSS 4TDV8 1 
1іп 50y Roll —  18mi DOT, NHTSA 38XP47 1 Yellow 3in 50yd Ro — . 18mil _CSA D250, FMVSS 530096 1 
2in 50yd Roll —  18mi DOT, NHTSA 4TDI3 1 4in 50yd Ro —  16mi NHTSA 38XP44 1 
Red 2in 50yd Roll — 18ті DOT, NHTSA 38XP49 1 8%іп 37in Ro — . 18mil CSAD250,FMVSS 4TDW7 1 
зїї 50yd Rol — 18ті DOT, NHTSA 38XP45 1 Trucks and Trailers 
4in 50yd Rol -- 18mi DOT, NHTSA 38XP46 1 Fluorescent Yellow 1in 50yd Во! —  18mil CSAD250,FMVSS 4TDV4 1 
6in 50yd Roll —  18mi DOT, NHTSA 4TDX6 1 1in 50yd Во 18in 16ті NHTSA 38XP38 1 
1in 50yd Roll —  16mi NHTSA 38XP14 1 2in 50yd Во — 18ті DOT, NHTSA 53DU97 1 
2in 50yd  Ro| — 18ті DOT, NHTSA 4TDR1 1 i ; = ; ; DOT, ECE 104, 
ams 2n ? іп Ro — 18 mi 00 FMVSS 4082 ir 2in 12in 12in 16ті So ERA ый 52604 100 
in in Ro — mi „МН i i i ; i 
3in 50yd Rol  —  18mi DOT. NHTSA 4TDR4 1 | Zin.-0y0. Roh lem demi NHTSA 92803 1 
4in 50yd Ro —  18ті DOT, NHTSA 4TDR5 1 Red, White 2in 50yd Rol 18іп 16mi 007, FIN 04, 52G02 1 
Buses, Construction, Emergency Vehicles, Rail А 
Fluorescent Lime 2іп 12in — 12in 18 ті NFPA 1901 53CU30 10 2in 50yd Meus біп 18 ті DOT, NHTSA 4TDT2 1 
Pese 20 20 o in Mm САЛА, 50000 0 TWO fol — 16m АИТСА xa 1 
Red - T = 1 3in 50yd Ro 18in 18 mil DOT, NHTSA 4TDR8 1 
2in 9in  — Qin 18ті DOT, NHTSA 53CU26 5 + y н - : 
2in 12in Strip -- 18mi DOT NHTSA  45K291 10 : 4іп 5004 Rol 18in 18 тї — DOT, NHTSA — 4TDR9 1 
Red, White Оп 30f Ro — {gmi DOT NHTSA 53013 1 Diamond Grade" Fluorescent Work Zone Sheeting Series 3924S 
White 2in i2in — 12іп 14 mi NHTSA 53CU17 5 Buses, Construction, Emergency Vehicles, Rail 
2i зот Rol — 1апї ASIMBAIT ASTM зс 1 Fluorescent Orange 2in 12in —  12in 14mi Fenn MA 53CU31 10 
Yellow - - , — ASTM B-117, ASTM Reflective Gate Arm Markings GA1616 
2in Qin — 9in 18mil D4956, ASTM D523 53CU25 5 Marking 
Emergency Vehicles 2in 50yd Rol  — 18mi pg 55MN92 1 
Fluorescent Lime 4in 50yd Ro — — 16mi NHTSA 38XP28 1 ASTM D4956 
6in 50yd Ro — 18 ті CAN,ULCS515-13 4TDX4 1 Red, White 3in 50yd Ro —  18mi ASTM E810. 55MN91 1 
Large Vehicle, Trailer, Truck - - ASTM D4956 
Red, White 2in 24in Rol біп 18mi 20102, FMVSS 108. zgakgg 1 : зу Ro 18 mil — agp gg;  99MN90 1 
Locomotives and Rail Cars i Flexible Conspicuity Tape Series 913 
Fluorescent Lime 2in 50yd Rol  —  16mi NHTSA 38XP27 1 Trucks and Wales -—-——— кт — 
4in 50yd Rol  — 18mi FRA224 ATDTG 1 П yd "o n m 
Fluorescent Yellow ——. T ; 2in 50уа Rol 18іп 10 mi DOT 55MN84 1 
4in 50yd Во — 16ті NHTSA 38XP26 1 Red, White т : : 
i E т 2in 50yd Во! 18in 10ті DOT 55MN85 1 
White 4in 50yd Ro — {gmi FRA224 4TDUA 1 = : n 
; y E 2in 50yd Roll 18іп 10ті DOT 55ММ80 1 
4in 50yd Ro —  18mi FRA224 41DT9 1 z P : т 
Yellow Kiss-Cut White 2in 50yd Roll 12in 10 mi DOT 55MN87 1 
“іп 50у4 "nor 18in 18mi FRA224 4TDU1 1 Engineer Grade Prismatic Reflective Sheeting 3400 Series 
Marking Buses, Construction, Emergency Vehicles, Rail - 
Red, White 2in 538 Rol — “46 mi NHTSA 38XP50 1 Yellow Е tin 6 in Strip |— бӛті ASTM D4956 454837 10 
Yellow біп 50у4 Rol  — 18 тї МЕРА 1901 4TDX5 1 Diamond Grade™ Reflectors Series 989 — 
School Buses Amber эп 3in — 3in 14mil 110956 ASTM D523 53CU28 2 
Fluorescent Yellow 2in 50у4 Во! — 18 ті CSAD250,FMVSS 4TDV5 1 ASTM B-117, ASTM 
Red зїї 3in == зїї 14 mi ! 53CU27 2 
D4956, ASTM D523 
^; REESE" 
Reflecto rs | 
Red Amber 
Item Item 
Length Width Diameter Material Mounting Brand No. No. 
Mounted Reflectors 
4%cin 1% in — Aluminum, Plastic Armored, Screw Mount — Reese 20PT63 | 20PT62 
4% in Yin — Acrylic, Aluminum Stick-On — — 8CL18 
SS 4 !1^c in 3A in 3 56 in Steel Armored, Screw Mount Grote 2VNE4 2VNES 
4 Тив in 4'Viein 3 Yasin Aluminum Armored, Screw Mount Grote 2VNE6 2VNE7 
20PT62 12 in 1 in — Acrylic, Aluminum Armored, Screw Mount — 8DN61 — 
Stick On Reflectors 
2VNF3 2in 2in 2in Acrylic Stick-On Grote 2VNF3 2VNF4 
2 іп 2 vin 2 Фіп Acrylic Stick-On Grote 2VND3 | 2VND4 
2in 2in 2in Acrylic Stick-On or Screws Grote 2VNF5 2VNF6 
2% in 2 V5 in 2 in Acrylic Stick-On or Screws Grote 2VND5 | 2VND6 
3in 3in 3in Acrylic Stick-On or Screws Grote 20/14 20/15 
Зіп Зіп Зіп Acrylic Stick-On Grote 2VND1 2VND2 
3 %c in As in З 6 in Acrylic Stick-On Reese 20PT17 | 20PT16 
3 ^c in 'A in — Acrylic Stick-On Reese — 20PT58 
3in 3in 3in Acrylic Stick-On Grote 2VNC8 2VNC9 
3 c іп 3 5s in 3 Vin Acrylic Stick-On or Screws Grote 2CVL8 | 419J27 
З %e in 3 %e in 3 іп Acrylic Stick-On or Screws Grote 2VND9 2CVL9 
2VNF8 4 T^c in 1%e in = Acrylic Stick-On or Screws Grote 2CVL6 2CVL7 
2VND1 4% in 1%in = Acrylic Stick-On Grote 2VNF7 2VNF8 
4% in Ya in — Acrylic Stick-On or Screws Reese 20PT19 | 20PT18 
4 T^c in 1%e in = Acrylic Stick-On or Screws Grote 2VND7 | 2VND8 
4 ein 3^ in — Acrylic Armored, Screw Mount Grote 2CVN1 — 
4 e in 41/віп —3$9V5 in Acrylic Armored, Screw Mount Grote 2CVN2 — 
4% in 1%in = Acrylic Stick-On or Screws Grote 2CVN3 | 2CVN4 
4% in З 1316 in — Acrylic Stick-On Grote — 419J25 
4 in 116 in — Acrylic Stick-On Grote 419326 = 
2VND7 42) in 1780 in — Acrylic, Aluminum Armored, Screw Mount = = 9CMV6 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Vehicle Lighting 


= 36Е686 
ё ECCO REX юу 
swspeaKer > ll Maxxima’ 
® Railhead 
Work Lights 45RJ27 ^ 
Lens Housing Mfr. Item 
Item Voltage Current Drawn Wiring Connection Lumens Length Width Color Material Material Model No. 
LED 
Ecco 
12 to 24V DC 04А Pigtail 600 Im 3% in 2in Clear Polycarbonate — Aluminum EW2019 49KD88 
12 to 24V DC 13A Pigtail 1.000 Im 49$ in 295 in Clear Polycarbonate — Aluminum EW2411 49KD93 
Flood Light 12 to 24V DC 27А Pigtail 3,000 Im 655 in 655 in Clear Polycarbonate — Aluminum EW2301 49KD90 
12 to 24V DC 3.0A Pigtail 2,900 Im Тіп біп Clear Polycarbonate — Aluminum EW2501 406C82 
12 to 24V DC 22А Pigtail 2,400 Im 7in 3in Clear Polycarbonate — Aluminum EW2321 406C73 
Spot Light 12 to 24V DC 27А Pigtail 3,100 Im 6 %in 6 »6 in Clear Polycarbonate — Aluminum EW2300 49KD89 
Е pot Lig 12 to 24V DC 22А Pigtail 2,400 Im Тіп Зіп Clear Polycarbonate — Aluminum EW2320 406072 
olight 
42900 Light 9 to 32V DC 5.3 Pigtail 6,000 Im 6in 334 in Clear Polycarbonate — Aluminum 4421 36E686 
rote 
Flood Light 12V DC 1.6A Hardwired 700 Im 53A in 358 in Clear Polycarbonate — Aluminum 63611 2VPG6 
Spot Light 12 to 24V DC 2.1 A @24V DC Hardwired 2,100 Im 9in 6in Clear Polycarbonate — Aluminum 63571 2VPG2 
poe’ 12V DC 1.6A Hardwired 700 Im БЕЛІП! 355 in Clear Polycarbonate — Aluminum 63601 2VPG5 
Trapezoid Light 1210 24V. DC 2.1 A @24V DC Hardwired 2,050 Im 9 in біп Clear Polycarbonate Aluminum 63591 2VPG4 
p 9 12V DC 16A Hardwired 700 Im 5% in 3% in Clear Polycarbonate — Aluminum 63621 2VPG7 
Work Light 12 to 30 15W Hardwired 1,200 Im 3% in 2% in BZ551-5 412434 
9 12 12W — 1,100 Im 5 in 5 in BZ501-5 412432 
J.W. Speaker . . 
Flood Light 12 to 24V DC TA DT04-2P Connector — 675 Im 6 Ve in Tin Clear Polycarbonate Polycarbonate 783 45RJ27 
Wai 9 12 to 24V DC 1A DT04-2P Connector — 675 Im 6 іп Tin Clear Polycarbonate Polycarbonate 783 45RJ28 
laxxima 
12 to 36V DC 0.8 A @36V DC Pigtail 2,150 Im 6 іп 37 in Clear Polycarbonate Aluminum — MWL-57SP 36Х087 
12 to 24V DC 280 mA @24V DC Pigtail 675 Im 5 Ain 394 in Clear Polycarbonate Polycarbonate MWL-26-A 347092 
Flood Light 12 to 24V DC 0.9 A @24V DC Pigtail 1,200 Im 6 in 5 іп Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-29 36XD76 
12 to 36V DC 0.5 A @36V DC Pigtail 1,550 Im 6 in 376 in Clear Polycarbonate Aluminum _ MWL-50SP 36Х086 
12 to 24V DC 0.5 A @24V DC Pigtail 400 Im 6 in 3 in Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-04 8PMH4 
12 to 24V DC 0.8 to 0.5 A Hardwired 2,100 Im 6in Tin Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-42 440A17 
Work Light 12 to 36V DC 2.8A Hardwired 3,000 Im Тіп 2 14 in Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-58 446U98 
y 12 to 24V DC 0.8 to 0.5 A Hardwired 1,000 Im 6in Tin Clear Polycarbonate Polycarbonate — MWL-39 440A20 
— 1210 36V DC 1.6 A @36V, 4.5 A @12V Hardwired 5,000 Im 10 % іп 2 s in Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-61 494P45 
ailhead Gear 
Spot Light 9 to 64V DC 1.75 A @12V DC Hardwired 2.900 Im 6 3⁄4 in 2% in Clear Polycarbonate Aluminum — KE-HDWL-30 — 20HJ60 
pot Hg 910 64V DC 32A Hardwired 5,100 Im 8 іп 2 Vb in Clear Polycarbonate Aluminum — KE-HDWL-60 — 20HJ61 
Halogen 
Grote 
Flood Light 12V DC АЛА Hardwired — 6 іп 5 in Clear Glass Nylon 63151-5 2CWP9 
ig 49KD57 
GEcco ere 36XD77 
шІМаххіта” 
Wiring Lens Lens Housing Mfr. Item 
LED Item Voltage Current Drawn Connection Lumens Length Width Color Material Material Model No. 
Ecco 
12 to 24V DC 07А Lighter Plug 750 Im 4% in 4¥% in Clear Polycarbonate — Aluminum E92007-MG  49К057 
12 to 24V DC 12A Pigtail 775 im 3 Vic in З Ув in Clear Polycarbonate — Aluminum EW2471 49KD96 
Flood Light 12 to 24V DC 13A Pigtail 1,200 Im 4% in 4% in Clear Polycarbonate — Aluminum E92006 406604 
9 12 to 24V DC 0.7 À Pigtail 700 Im 4% in 4% in Clear Polycarbonate — Aluminum E92007 406C05 
12 to 24V DC 2A Pigtail 2,400 Im 4% in 4% in Clear Polycarbonate — Aluminum EW2421 406C74 
12 to 24V DC 26A Pigtail 2,000 Im 5 in 3 in Clear Polycarbonate — Aluminum EW2102 406C67 
Work Light 12 to 24V DC 32A USB Charger 600 Im 4T in 4 7 in Clear Acrylic Aluminum | EW2461-NA 406681 
— 9 12 to 24V DC 32A USB Charger 600 Im 4A in 4% in Clear Acrylic Aluminum _EW2461-CAMO 406678 
laxxima 
12to 24V DC 0.9 A @24V DC Pigtail 1,200 Im 43A in 49^ in Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-30 36XD77 
Flood Light 12to 24V DC 0.7 A @24V DC Pigtail 1,000 Im 3 ^ in 3 ^ in Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-20 39M957 
12 to 24V DC 1.2 A @24V DC Pigtail 2,100 Im 4% in 4% in Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-43 440418 
12to24VDC  0.8t00.5A Hardwired 1,000 Im 4% in 1 іп Clear Polycarbonate Polycarbonate — MWL-40 440422 
Work Light 12 to 24V DC 1100.5А Hardwired 675 Im 43A in 15 in Clear Polycarbonate Polycarbonate ^ MWL-27-A 440A23 
12 to 24V DC 25A Hardwired 2,900 Im 4% in 3 in Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-16-A 55HF16 
h RR RPL s nl gg igi s RA 2 
Be ek ат dl ГҮ" 
Жы) Бент та" 411270 
бЕссо “с. wee ulMaxxima 
LED Light Bars 0 
45RJ03 
Mfr. Item 
Item Voltage Current Drawn Wiring Connection Lumens Length Width Model No. 
LED 
Ecco 
i 12 to 24V DC LEA Hardwired = 20 in 2in EW3120 SONP89 
Work Light Bar 12 to 24V DC 43A Hardwired = 25 in РЕЛШ EW3225 55NP93 
Grote 
Work Light Bar 12 to 24V DC 10.5 A @12V, 5.25 А @24V Pigtail 8,124 Im 30 in 3 іп 64,131 411770 
9 12/24 ЗА @24 V, 7 A @12 V Pigtail 5,416 Im 24 in 3VWin 64J21 411269 
J.W. Speaker 
Light Bar = = Pigtail = 22 in 2 9A in 9049 45RJ03 
Maxxima . | И 
Work Light 12.8V DC 34A 2-Pin Connector 3,000 Im 30 in 2in MTBL-10-A 55HF17 
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Vehicle Lighting Details on page A1. 
GEccoO 
Opata. 
willl Maxxima 
Lights 49KD97 412A29 13W971 13W973 12D305 54DE27 2cwu2 
Lens Lens Housing Mfr. Item 
E Item Voltage Current Drawn Wiring Connection Lumens Diameter Color Material Material Model No. 
LED 
Ecco NM . | 
12 to 24V DC 0.2А Pigtai 675 Im Бп Clear Polycarbonate — Aluminum E92013 49KD58 
12 to 24V DC 12A Pigtai 800 Im 3 56 in Clear Polycarbonate Aluminum EW2481 49KD97 
Flood Light 12 to 24V DC 0.6 A Pigtai 700 Im — Clear Polycarbonate Aluminum E92004 406C02 
9 12 їо 80V DC 3.1A Pigtai 1,000 Im = Clear Polycarbonate — Aluminum EW2110 405231 
12 to 24V DC 12А Pigtai 950 Im — Clear Polycarbonate — Aluminum E92005 406603 
-— 12 to 24V DC 31A Pigtai 2,075 Im — Clear Polycarbonate — Aluminum EW2431 406075 
rote 
Flood Light 12VDC 6A Hardwired 400 Im Sin Clear Polycarbonate Rubber 63551 2VPF9 
Spot Light 12 to 36V DC | 14W Hardwired 1,240 Im 3%in Clear Polycarbonate — Aluminum BZ111-5 412A29 
TractorPlus(TM) Light 12 to 24V DC 0.7 А @24V DC Spade/Screw Terminals 800 Im 435 in Clear Polycarbonate — Aluminum 63821-5 13W971 
9 12 to 24V DC 0.7 A @24V DC igtai 800 Im 4% in Clear Polycarbonate Aluminum 63861-5 13W973 
Wide Flood Light 12 to 24V DC 0.7 А @24V DC Pigtai 800 Im 436 in Clear Polycarbonate Aluminum 63871-5 13W974 
10 to 48 17.5 W Pigtai 1,790 Im 3 іп — — — 64G11 411265 
Work Ligh — — — 800 Im 4% in — — — 63831-5 13W972 
-ig 10 to 48 17.5 W Pigtai 1,790 Im КЕЛІП — — — 64Е01 411758 
91032 16 W Hardwired 1,600 Im — — — — В2101-5 412A28 
Maxxima _ 
Flood Ligh 12 їо 24У 0С 630 mA @24V DC Pigtai 750 Im 4in Clear — Polycarbonate Rubber MWL-11HL 12D305 
-ig 12 to 24V DC 0.9 A @24V DC Pigtail 1,200 Im 43^ in Clear — Polycarbonate Aluminum MWL-28 36XD75 
— — — — — — — — MWL-12-KIT ^ 22N693 
12 to 24V DC 0.4 to 0.3 A Hardwired 550 Im 4%in Clear Polycarbonate Polycarbonate _ MWL-19-A 440A15 
12V DC 630 mA Pigtai 300 Im 2in Clear Polycarbonate _ Aluminum MWL-10SP 12D302 
Work Ligh 12V DC 630 mA Pigtai 300 Im 2% in Clear Polycarbonate Aluminum — MWL-10SP-SM 120304 
12V DC 1.24A Hardwired 550 Im 5in Clear — Polycarbonate Aluminum MWL-01LS 30PE41 
12to24VDC — 241012A Hardwired 2.100 Im 4% in Clear Polycarbonate Powder Coated  Mwl-4t 44016 
Work Light w/ On/Off Switch — 12 to 36V DC 1.2 A @24V DC DT04-2P Connector 2,100 Im 5 Vin Clear — Polycarbonate _ Aluminum MWL-36 54DE27 
Incandescent 
Grote . | 
Flood Ligh 12V DC 27А Hardwired — 5in Clear Polycarbonate Rubber 64931 2CWU2 
-ig 24V DC 1.8 A Hardwired = 5in Clear Polycarbonate Rubber 64921 2CWT9 
@ecco 
JW. SPEAKER. > 
will Maxxima 
= 49EM13 
Oval Work Lights — «x»s« шы ats 
Lens Lens Housing Mtr. Item 
E Item Voltage Current Drawn Wiring Connection Lumens Length Width Color Material Material Model No. 
LED 
Ecco i 4 
Flood Light 12 to 24V DC 12A Pigtail 725 Im З Жіп З іп Clear Polycarbonate — Aluminum EW2491 49KD98 
9 12 to 24V DC 19A Pigtail 2,050 Im 596 in 3 Vs in Clear Polycarbonate — Aluminum EW2341 49KD92 
Spot Light 12 to 24V DC TOA Pigtail 2,200 Im 536 in 3 Ve in Clear Polycarbonate Aluminum EW2340 49KD91 
peaker _ 
Flood Light 12 to 24V DC 3.2 A @24V DC Pigtail 5,400 Im 634 in 3in Clear Polycarbonate — Aluminum 7150 49EM13 
Work Light — 1.0 to 0.2A AC DT04-2P Connector = 5 Ve in 3in = Polycarbonate Polycarbonate — 770 BLU 40CR58 
Maxxima 
Work Light 12 to 36V DC ОДА @36V DC Pigtail 1,000 Im 3V in 3in Clear Polycarbonate — Aluminum MWL-18-B 49CT72 


GEcco 


JW. SPEAKER y» 


Forklift Lights aaxnee xem 


Lights are designed to project a blue spot on the floor or ground as a visual warning to pedestrians that mobile equipment is near. They can be installed on the front 
or back of a forklift, sweeper, or other material handling equipment for safety alerts going forward or backing. 


404M30 ч 540006 45TX84 


Wiring Lens Lens Housing Mfr. Item 
m Item Voltage Current Drawn Connection Length Width Color Material Material Model No. 
Li 
Ecco | 
Forklift Safety Light = 3.6A Pigtai 3in 3% in — Polycarbonate Aluminum ^ ED3777AW 1406062 
Forklift Spot Light 12V DC 0.6 À Pigtail 7in Sin — Polycarbonate Aluminum EW2002B 405235 
Pedestrian Arrow Light 12 to 56V DC 0.6A Pigtai 4in 3% in Blue Polycarbonate Aluminum EW2010B 149К086 
Pedestrian Boundary Light — 11A Pigtai 8in 6 in — Polycarbonate Aluminum EW2015R 405234 
J.W. Speaker 
Keep Out Light 12 to 110V DC 1.6A Pigtai 6in 2 Фіп — Polycarbonate Aluminum 193 404M30 
Safety Light = 1.20 A 1270/80 A ZAV DC/O.A0 A 36000/030 рош дып 229%æin — Polycarbonate |06044 1403551 Б5КН85 
Railhead Gear 
Forklift Arrow Light 9 to 96V DC 0.5А Pigtai ЗИіп  3?4in Clear Polycarbonate Aluminum — RH-ArrowB 540006 
9 9 to 96V DC 0.5А Pigtail ЗИіп  394in Clear Polycarbonate Aluminum — RH-ArrowR — 54UD07 
Forklift Safety Light 0.45 A Pigtail 2% in 3 in — Polycarbonate Aluminum KE-BL1 45TX84 
0 — 0.3A Pigtai Бп Зип Red Polycarbonate Aluminum — KE-LTRL-RED 45ТХ85 
LED Safety Light — Hardwired 3 й іп Біп — Polycarbonate -- KE-LTBL-2 20HJ55 
Pedestrian Warning Light 10 to 80V DC 0. KI À Pigtail біп 23іп Red Polycarbonate Aluminum KE-RZL1 54UD08 
970 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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JW. SPEAK ER > 


wt MAXXIMA w 


Rectangular LED 
Headlights 


Headlamps offer LED technology 
in configurations to suit most 


411276 


468F57 


54DE08 on-road vehicles. 

Current No. of Termination Mounting Mfr. Item 
Volt Bulb Rating Bulbs Lumens Type Type Color Fits È H w D Brand Model No. 
Low Beam 5x7 
12 to 24V 1.94 to 0.16А 0 975 Im, 1,200 Im H4 White Universal тіп 5'%2in 7%in | — J.W. Speaker 8900 Evo2 468F57 
Low Beam 4x6 
10t032V | 225A 5 2,830 Im Pigtail Recessed — Gray Car, Trailer, Truck, Van 6”іп 4%in 3'4in 37 ЈМ. Speaker 8800 Evolution 2 52XE89 
10 to 32V 2.25 А 5 2,830 Im Pigtail Recessed Black Car, Trailer, Truck, Мап | 6 ^in. 4%in З уіп 3276" J.W. Speaker 8800 Evolution 2 52XE93 
12 to 24V 0.6A 1 400 Im НА Pigtail _ Surface Віаск Car, Trailer, Truck, Van | 6 ^in 4%in 3%іп 34564" Maxxima VHL-4X6LO 540Е08 
91030V — 061A 1 630 Im Automotive H4 Recessed Clear Motorcycles, Passongor 6'^in 4%in 2%in 27%" Grote 94421-5 411776 
High Beam 4x6 Ё 
10to32V — 225A 3 2,250 Im Pigtail Recessed — Black Car, Trailer, Truck, Van 6 %in 4'4in S34in 3204 ЈА. Ѕреакег 8800 Evolution 2 52XE94 
10to32V — 225A 3 2,250 Im Pigtai Recessed — Gray Car, Trailer, Truck, Vin — 6 Фп 4%in 3'4in 3247 ЈМ. Speaker 8800 Evolution 2 52XE90 
12 to 24V 0.7 A 1 400 Im H4 Pigtail — Surface _ Black Car, Trailer, Truck, Мап 6 ^in. 4'Ain 3% in 4%4 Maxxima VHL-4X6HI — 54DE11 
High/Low Beam 5x7 
91032V — 254A 1 — 3611m 8861m Pin PA Recessed Clear Motorcycles, Passenger gin Syin дп — quy Grote 90951-5 411774 
DRL/Low Beam Combo 4x6 
12 to 24V 0.6A 5 400 Im НА Pigtail _ Surface Black Car, Trailer, Truck, Van 6 ^in. 4%in 3%іп 4%," Maxxima VHL-4AX6DRL — 54DE10 
12 to 24V 5.35 ї0 1.32A 0 975 Im, 1,200 Im H4 Black Universal 7 іп 5!95in 7 біп -- J.W. Speaker 8910Evo2 468Е60 


Heated LED Rectangular Headlights JW.SPEAKER > 


LED headlights have a thermally conductive grid that deices lenses in response to the ambient 
temperature, to help improve visibility without requiring action by the driver. Headlights feature 
improved light output, glare reduction, and light placement to meet the demands of on-road 
trucking. The tough, die-cast housing offers protection from salt spray for efficient thermal 
management. 


Chrome! Black | White 


52XE91 Current No. of Wiring Item | Item | Item 
Rating Volt Bulb Bulbs Connection Mounting Used For L W D, No. No. No. 
Low Beam 
225A 101032V 5 Hardwired Permanent Cars, Trucks, Vans È% Чү 4: |52ХЕ91|52ХЕ95 — 
High Beam 
225A 101032V З Hardwired Permanent Cars, Trucks, Vans ©” $1 4" sexEez|szxEoe — 
Headlight 
5.35 to H4 TA 1% 
132 A DC 12to24V 0 Connector Recessed Cars, Trucks, Vans in" dm a — |468Ғ59 


m. Trade Average Item 
No. Voltage Watts Life No. 


High/Low Beam 


Replacement Headlights 9003 — 12VAC 61/6/W  150/320hr 2EKW8 


9004 12/12V AC 45/65W 150/320 һ. 2FMY1 


Trade Average Item 12V AC 45/65W 300/640 һг. 2ЕМА8 
No. Voltage Watts Life No. 9007 12/12V АС. 55/65W — 150/320hr. 2FMY4 
Fog Lights 12V AC 55/65W — 300/1200 hr. 3EHN9 
880 12V AC 27W 300 hr. 2FMU6 13.2V AC 100W 75/150 hr. 2FNDS 
881 12V AC 27W 300 hr. 2FMU7 H4 13.2V AC 55/60W — 150/300hr. 2ЕКХ5 
2FNC9 885 12V AC 50W 200 hr. 2EKW1 28V AC 70/7511 150/300 hr. 2EKX6 
886 12V AC 50W 200 hr. 2FMU8 H7 12V AC 55W 250 hr. 2FND6 
889 12V AC 27W 300 hr. 2FMU9 12V AC 55W 500 hr. 2FND7 
890 12V AC 27W 300 hr. 2FMV1 High Beam 
|" 893 12V AC 37.5W 200 hr. 2EKW3 12V AC 65W 150 hr. 2FMY2 
m. 894 12V AC 37.5W 200 hr. 2FMV3 9005 12V AC 65W 320 hr. 2ЕМА9 
^ 896 12V AC 37.5W 200 hr. 2FMV4 12V AC 65W 500 hr. 3EHN7 
f 898 12V AC 37.5W 190001. 2FMV5 H9 12V AC 65W 200 hr. 2FND9 
7 9008 1212/А06 55/60/ — 200/600hr. 2ҒМҮ5 12/ АС 65W 300 hr. 2FNE1 
| 9055 12/12/ AC 55W 800 hr. 2FMY8 Low Beam 
í 12V AC 40// 1200 һ. 2ҒМҮ9 12V AC 55W 200 hr. 29VJ55 
12V AC 45W 1000hr 2ҒМ71 9006 12V AC 55W 320 hr. 2FNB1 
12.8V AC 55W 255 hr. 2FNC8 12V AC 55W 320 hr. 2FMY3 
12V AC 130W 50 hr. 2FND1 H3 12V AC 65W 200 hr. 2EKX3 
12.8V AC 100W 150 hr. 2FNC9 24V AC 84W 300 hr. 2ҒМС5 
12.8/ АС 55W 400 hr. 2FND2 H11 12V AC 55W 600 hr. 2FNC6 
13.5V AC 55W 400 hr. 2FND3 12V AC 55W 1000 hr. 2ЕМС7 
24V AC 84W 400 hr. 2FND4 Tractor 
2FND8 2EKV8 H8 12V AC 35W 350 hr. 2FND8 862 12V AC 37.5W 1900 һ. 2EKV8 
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36E687 


55AV67 55AV68 


Portable Searchlights 


» Horizontal axis rotation: 370? 
» Vertical axis rotation: 135? 
Powerful lights are designed to provide intense illumination for automotive, first responder, work truck, marine, military, and outdoor applications. They are UV- and 
saltwater-resistant. Remote control and mounting options include wireless handheld (H/H) or dash-mount, hardwired dash-mount, and handheld portable wired 
remote. Mounted searchlights are available with permanent mounting or portable magnetic-mount. 


55AV56 55AV62 


52WT49 SN 
(57 


GOLIGHT 


Candle Body Mfr. Item 
Amps Watts Power Includes Color H w D Model No. 
LED 
Wireless Handheld - Remote Controlled 
3.5A 40W 410,000 Stainless Steel Mounting Plate, Black Rubber Gasket, Mounting Plate Screws, Wireless Handheld Remote White 7.5іп — 7.25in 6 оіп 20004G 55AV63 
35A 40W 410,000 15 ft Power Cord with Cigarette Plug, Magnetic Mount Shoe, Wireless Handheld Remote White 8in 7.25in 8%in 790146 55AV67 
35A 40W 410,000 15 ft Power Cord with Cigarette Plug, Magnetic Mount Shoe, Wireless Handheld Remote Black 8in 7.25in 8%in 795146 55AV68 
35A 40W 410,000 Stainless Steel Mounting Plate, Mounting Plate Screws, Wireless Handheld Remote White Тіп 7.25іп 7 %in 300045 55AV70 
3.5A 40W 410,000 Stainless Steel Mounting Plate, Mounting Plate Screws, Wireless Handheld Remote Black Тіп 7.25іп 7 іп 305145 55AV71 
Hardwired - Remote Controlled 
28A 40W 320,000 Harness and Remote White 6.5 in 7in 7in 30204 52WT47 
20 ft Wiring Harness, Black Rubber Gasket, Hardwired Dash Mount Remote, ы 1 ] A 
35А 40W 410,000 Mounting Plate Screws, Stainless Steel Mounting Plate White 75іп  725in Goin 202046 55АУ65 
20 ft Wiring Harness, Black Rubber Gasket, Hardwired Dash Mount Remote, i А А 
35A 40W 410,000 Mounting Plate Screws, Stainless Steel Mounting Plate Black 7.5in 7.25іп 6%oin 202146 55AV66 
Dual Wireless - Remote Controlled 
Stainless Steel Mounting Plate, Black Rubber Gasket, Mounting Plate Screws, ; P А ; 
35A 40W 410,000 Wireless Handheld Remote, Wireless Dash Mount Remote White T5in 725іп 6 %oin 200746 55АУ64 
Halogen 
Wireless - Remote Controlled 
Rockguard, Stainless Steel Mounting Plate, Black Rubber Mounting А i i i 
55А 65 W 225,000 Gasket, Mounting Plate Screws, Wireless Handheld Remote White T5in 725in 6%oin 20006 55АУ56 
55A 65W 225,000 15 ft Power Cord with Cigarette Plug, Permanent Mount Shoe, Rockguard, Wireless Handheld Remote — White 8in 7.255in 8%іп 7900G 55AV60 
Wireless Handheld - Remote Controlled 
55A 65W 225,000  15ftPower Cord with Cigarette Plug, Magnetic Mount Shoe, Rockguard, Wireless Handheld Remote White 8in 7.25іп 8%іп 79016 55AV61 
55A 65W 225,000  15ftPower Cord with Cigarette Plug, Magnetic Mount Shoe, Rockguard, Wireless Handheld Remote Black 8in 7.25in 8%іп 7951G 55AV62 
55A 65W 225,000 Rockguard, Stainless Steel Mounting Plate, Mounting Plate Screws, Wireless Handheld Remote White Тіп 7.25in 7 іп 30005 55AV69 
Hardwired - Remote Controlled 
55A 65W 200,000 Harness, Remote, Rockguard White 6.5 in Тіп Тіп 3020 52WT46 
20 ft Wiring Harness, Black Rubber Gasket, Hardwired Dash Mount Remote, А i i i 
55А 65 W 225,000 Mounting Plate Screws, Rockguard, Stainless Steel Mounting Plate White — 75in  725in 67ioin 20206 55АУ58 
20 ft Wiring Harness, Black Rubber Gasket, Hardwired Dash Mount Remote, i А А 
55А 65 W 225,000 Mounting Plate Screws, Rockguard, Stainless Steel Mounting Plate Black — 75in 725in 6 vin 20216 55АУ59 
Dual Wireless - Remote Controlled 
Rockguard, Stainless Steel Mounting Plate, Black Rubber Gasket, Mounting Plate ; 4 А ; 
55A 65W 225,000 Screws, Wireless Handheld Remote, Wireless Dash Mount Remote White T5in 725іп 67ein 20076 55AV57 
Accessories 
Wireless Handheld Remote 30100 52WT49 
LED Retrofit Insert 15444 36E687 


s : 
б 
22JC93 2VPE1 L 


13W958 
54DE35 2VPE3 
Dome Lights kugge JwsPeaKer > „ll Maxxima 
Current Mfr. Item 
pens Shape _ Volt Bulb Rating Wiring Connection Lens Color Includes Length Width Diameter Model No. 
Grote 
Round 12 0.6A Pigtail Clear, White ^ With Shock-Absorbing and Weatherproof Housing — Yin 42¥ain 61Е41 131/958 
Rectangular 141030 — Hardwired Clear, White — — 5 Min 34 in — 61991 5UVX2 
J.W. Speaker 
Rectangular 121024 0.14A Molex Connector White — 6 V» in Tin — 410 45RJ47 
Rectangular 121048 0.5А DT04-2P Connector White 60 min Timer, Switch 6 “іп Тіп -- 412 45RJ51 
аххіта 
Round 10 to 30 1.4 to бА Hardwired Clear — — Tin 5?9»in М84435-А 49XE37 
Round — 12V Hardwired Red, White On/Off Switch — iin 5%%іп  M84434RW 221603 
Round 10 to 30 1.5А Hardwired Clear — — їйїп 5?95in М84434-Д 49XE38 
Round 12.8 0.36A Pigtail White 2) 13 in Wires = Yin Бп M84405-C 52YP18 
Round 12.8 0.56A Pigtail White 2) 13 in Wires — Yin 5%іп M84406-C 52YP19 
Round 121024 110mA, 160mA Hardwired White hin Low Profile Design — Tin 5 ріп  M84435RW 54DE35 
Incandescent 
Grote 
Round 12 1.04А Hardwired Clear, White — With On/Off Switch -- Thin 5%in 61161 2VPE1 
Rectangular 12 = Hardwired Clear, White — 3-Way Switch 7in 1%in = 61301 2VPE3 
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45RJ16 18C530 " 
mE) Ут 
35ZX11 45A237 2ZPW2 
d 
А : EHE EET TM Railhead 
Beacon Strobe Lights Сессо fig ^ voor pen AMBER” Qm) REESE” @~-- 
Current Flashes Lens Mfr. Item 
Voltage Drawn per Minute Design Lens Color Mounting Includes Height Diameter Std. Model No. 
LED 
Ecco 
А ; ; ; California Title 13, CE, IP66, 
2A 12 Round, Twist-Off ^ Amber Permanent Gasket, Mounting Hardware 4% in 6 Yin R10, SAE J845 Class | 7160CA 406A78 
2A 42 Round, Twist-Off ^ Amber ^ Permanent Gasket, Mounting Hardware ААХ 6 1^ in ae ІШДЕ m 7960A 406А91 
12/24V DC 3.6A 12 Round, Twist-Off ^ Amber Permanent 15 ft Cord with On/Off Switch 9in 6%in СЕ, R10, SAE J845 Class!  7970A-VM 406А95 
3.6A 12 Round, Twist-Off ^ Amber Permanent Mounting Hardware 8in 6%in — CE, R10, SAE J845 Class 7965A 49KD50 
3.6A 12 Round, Twist-Off ^ Amber Magnetic Cig Plug, Magnet Mount 9in 6 V^ in CE, R10, SAE Class 1 7965A-VM — 49KD51 
3.6A 12 Round, Twist-Off ^ Amber Permanent Mounting Hardware 73^ in 6 ^in CE, R10, SAE Class 1 7980A 49KD53 
1.3A 12 Round, Twist-Off ^— Amber Permanent Mounting Hardware 734іп 6 ^in СЕ, R10, SAE Class 11 EB7935A 49К061 
1.3A 12 Round, Twist-Off ^ Amber Permanent Mounting Hardware т Зд in 6 Yin CE, R10, SAE Class II EB7930A 49К062 
12/80V DC 1.9A 85 Round, Twist-Off Green Permanent Gasket, Mounting Hardware 4 Vo in 5%in СЕ, R10, SAE J945 Class |І 64656 406A70 
1.3A Variable Round, Screw On Amber ic = 7%in буп СЕ, А10, ЅАЕСА552 7945А-НВТ 405743 
pranie- ФА 85  Round,ScrewOn Green | Magnetic 15 ft Cord with On/Off Switch 4in 5 Ys in CE, R10, SAE J845 —— 64656-М6 406А71 
3.6 A Variable Round, Screw Оп Amber Permanent Gasket, Mounting Hardware 7 Vin 6%in CE, R10, SAE J845 Class 7970A 406A94 
2A Variable Fresnel, Round, Amber Permanent Mounting Hardware 4% in 6 Yin ТЕЛІ ME eb. 7160A 49KD46 
12t036VDC 36А 80 Round, Screw Оп Amber Permanent Gasket, Mounting Hardware 5in 6 1952 іп СЕ, IP67, SAE J845 Class 7460A 406A80 
12 to 48V ЗА Variable Round, Screw On — Clear Permanent Gasket, Mounting Hardware Qin 6 %in СЕ, R10, SAE J845 Class 7945C 406A88 
13A Variable Round, Screw Оп Amber Permanent Gasket, Mounting Hardware 7 іп 6 “іп СЕ, R10, SAE J845 Class 7950A 406A89 
0.47 A 70 Round, Screw On Blue Permanent Gasket, Mounting Hardware 5 Vb in 2 ?/5 in GE, 1Р66/67, НІП, SAE 6262B 406A61 
0.47 A 70 Round, Screw On Red Permanent Gasket, Mounting Hardware 5 Vo in 2 ?//5 in АЕ 62628 406А64 
12to80VDC 047A 70 Round, Screw On Amber Permanent Gasket, Mounting Hardware 5 Vb in 22% in GE, [r6/67, R10, SAE 6263A 406A65 
1.9A 85 Round, Screw On Blue Permanent Gasket, Mounting Hardware 4% in 5 ain CE, R10, SAE J945 Class lll 6465B 406A66 
1.9A 85 Round, Screw On Clear Permanent Gasket, Mounting Hardware 4% in 5 Yain CE, R10, SAE J945 Class III 6465C 406A68 
1.9A 85 Round, Screw On Red Permanent Gasket, Mounting Hardware 4% in 5 Yasin СЕ, R10, SAE J945 Class П 6465R 406A72 
Federal Signal 
0.3A 14 Round, Twist-O: Amber Permanent Installation Guide 4in 6 V^ in SAE J845 Class 212670-028B 357Х11 
03A 14 Round, Twist-O Amber Magnetic Installation Guide 4in 6 ^in SAE J845 Class 212672-02SB 357Х12 
0.5A 14 Round, Twist-O! Clear Magnetic Installation Guide 3 V» in 5in SAE J845 Class 220260-05 357Х18 
12A 14 Round, Twist-O! Amber Permanent 1 in Pipe Bottom, Pigtail 5 Yin 6%in SAE J1318 & J845 Class 1 252650-02SC 39Ғ807 
0.65 А 44 Round, Twist-Off Amber Magnetic P MAR ME 4 in 6 ^in SAE J845 Class 212674-02SB 45TN90 
12/24/06 074A 44 Round,Twist-Off ^ Amber Magnetic ШЕТ 6 in 6 in SAE J845 Class 212652-02SB 45ТМ95 
0.74 A 14 Round, Twist-Off Amber Magnetic !aarette P EM 6 in 6 ^ in SAE J845 Class 212664-02SB 45TN96 
1.25 A 14 Round, Twist-O: Amber Регтапепі Wire Lead 5%in 6 V^ in SAE J845 Class 420223-02 45ТР10 
125A 14 Round, Twist-ff Amber Permanent Branch Guard, Dust Cover, Enclosed Б» ву SAE J845 Class 420222-02 45ТР11 
J.W. Speaker 
12/80V DC 0.35 А Variable Round Amber Permanent = 4in 5in SAE J845 Class 406 45RJ16 
Wolo 
1.37 A Variable = Amber Рептапепі Mounting Hardware 6% in 4 іп SAE Class II 3080PPM-A 45А233 
12/60V DC 1.37 A Variable — Blue Permanent Mounting Hardware 65^ in 4 o in SAE Class II 3085PPM-B 45А234 
1.37 А Variable — Red Permanent Mounting Hardware 65^ in 4 V in SAE Class 11 3090PPM-R 45А235 
1.37А Variable — Green Permanent Mounting Hardware 6% in 4% in SAE Class II 3097PPM-G 45А237 
Halogen 
Approved Vendor 
d Parner Strip With 4 Terminals 
And 1 Gasket, 1 Brushing, 3 Flat А А 
12/48V DC 0.38A 80 Round Amber, Black — Washers, 3 Hex Head Screws, 493^ in 6in SAE 180530 18С530 
3 Hex Nuts, 3 Lock Washers 
0.38 А 80 Round Amber, Black Magnetic — 4% in 6in SAE 180531 180531 
12V DC 3A 130 Round Amber Magnetic 10 ft cord 5 y in 6in CE — 2ЕВТ5 
Flash Tube 
Federal Signal 
12/48V DC 0.03 A 75 Round, Twist-Off ^ Amber ^ Permanent 7% іп Pipe, Permanent Mount, Pigtail 4in 3in SAE J845 Class 111 462121-02 — 5UVL9 
0.65 A 65 Round Amber Permanent Mounting Hardware, Pigtail 5in 5% in SAE J845 Class II 220300-02 — 5UVLS 
12t048VDC — 0.3A 75 Fresne Red Permanent = 4in 3in SAE J845 Class III 462121-04 401М29 
Reese 
А 10 ft Cord w/Lighter Plug and Оп/ ; ; 
12V DC 0.3 A 70 Round Amber Magnetic Off Switch and LED Indicator 6in 456 in SAE J845 Class III 7381442 2ZPW2 
Railhead Gear 
0.18A 63, 80, 120 Dome Amber Permanent = = = = M490 LEDA 39Ғ093 
120VAC — giga — 83,63 Dome = = = = = = M490 LEDB 39Е094 


80, 120 
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49KD44 


49KD43 
12Y109 


age 


49KD40 


45TN91 35ZX15 


Beacon Rotating Lights 


Current Flashes Lens Lens Mfr. Item 
Voltage Drawn per Minute Design Color Mounting Includes Height Diameter Std. Model No. 
LED 
Ecco 
12/24VDC — 24A 12 Round, Twist-Off Amber Permanent 15 ft Cord with On/Off Switch 7%in беп California Tite 13, CE, IP67, 7660A-VM 406А87 
0.47A 70 Round, Twist-Off Amber Permanen Mounting Hardware 4% in 2% in СЕ, R10, SAE Class 111, UL IP67 6262A 49KD42 
12/80V DC 0.47 A 70 Round, Twist-Off Amber Permanen Mounting Hardware 4 іп 2%іп СЕ, R10, SAE Class 11, ULIP67 6267А 49К043 
ОЛА 85 Round, Twist-Off Amber Permanen Mounting Hardware 3%in 5 %in CE, R10, SAE Class III 6465A 49KD44 
ОЛА 85 Round, Twist-Off Amber Permanen Cig Plug, Magnet Mount 3 // in 5 y in CE, R10, SAE Class III 6465A-MG 49К045 
12/24V DC 13A 12 Round, Twist-Off Amber Permanen Mounting Hardware 8in 6 ^in CE, R10, SAE J845 Class II 7945A 49KD48 
13A 12 Round, Twist-Off Amber Magnetic 15 ft Cord, Cig Plug, Magnet Mount 9in 6'^in CE, R10, SAE Class II 7945A-VM  49KD49 
241A 125 Round, Screw On Amber  Permanen Gasket, Mounting Hardware 7 vin 6 V^ in Cal fornia Па. it 7660A 406A86 
12 to 24V DC 14A 180 Round, Twist-Off Amber Pedestal Mounting Hardware 5 45a in 6in СА T13, CE, R10, SAE Class 1 ЕВ7810А 55Ј080 
14A 180 Round, Twist-Off Amber Permanen Mounting Hardware 5 a in 6in СА T13, CE, R10, SAE Class 1 — EB7813A — 55JG81 
14A 180 Round, Twist-Off Amber Magnetic Mounting Hardware 5 454 in 6in CA T13, CE, R10, SAE Class 1 EB7813A-MG 55JG82 
14A 180 Round, Twist-Off Amber Permanen Mounting Hardware 5 494 in 6in СА T13, СЕ, R10, SAE Class 1 EB7816A 55Ј083 
Federal Signal 
0.8A 14 Round, Twist-Off Amber Permanen 1 in Pipe Bottom, Pigtail 6in 6 ^in SAE J845 Class II 212650-02  12Y109 
12A 14 Round, Twist-Off Amber Magnetic Cord With Cigarette Plug 5 Yin 6'^in SAE J1318 J845, Class 1 252651-02  12Y108 
1A 14 Round, Twist-Off Amber Permanen O-Ring Gasket, Wire Lead 4in 5in SAE J845 Class III 220350-02 45ТМ91 
1A 14 Round, Twist-Off Amber Magnetic rine m 4in 5 in SAE J845 Class II 220360-02 45ТМ92 
12/24V DC 074А 14 Round, Twist-Off Amber Permanent 1 іп Pipe, Permanent Mount, Wire Lead біп 6 ^ in SAE J845 Class | 212660-02SB 45TN93 
05A 14 Round, Twist-Off Amber Magnetic B PL Bin бип SAE J845 Class II 212654-02SB 45TN97 
1A 14 Round, Twist-Off Amber Регтапеп 7 in Pipe Mount, Perm Mt 3 іп 5 in SAE J845 Class II 220250-02 357Х15 
1A 14 Round, Twist-Off Amber Magnetic Cord with Cigarette Plug 3 ^ in 5in SAE J845 Class 11 220260-02 357Х17 
1.8A 75/90/120 Oval Amber Permanen! == 55^ in Тіп SAE J845, Class 1 262650-02 39Ғ803 
12t024V DC  1.8A 75/90/120 Oval Amber Permanen! 1 in Pipe Bottom, Pigtail 5% in Тіп SAE J845, Class 2 2/2650-02 39Ғ802 
Halogen 
Ecco 
49A 195 Round, Twist-Off Amber Permanen Mounting Hardware 7 3^ in 6in R10, R65, SAE Class 1 5813A 49KD39 
12V DC 49A 195 Round, Twist-Off Amber Magnetic 15 ft Cord w/Switch Lighter Adapter — 7 % in 6in R10, R65, SAE Class 1 5813A-MG 49К040 
49A 195 Round, Twist-O Amber Регтапеп Mounting Hardware Т Зд іп біп R10, R65, SAE Class 1 5816A 49KD41 


ll Maxxima’ 9 Qm 


LED Magnetic 


22N676 
Battery-Operated 
Warning Lights 39F092 13w999 
Lens Power Mfr. Item 
Color Design Source Dim. Brand Model No. 
Magnetic Safety/Warning Light 
Amber Dome (2) D Batteries (Not Included) 4% in dia. х5 “іп! — Railhead Gear _ M100A-LED 39F079 
Blue Dome (2) D Batteries (Not Included) — 4?64india.x5 “іп! — Railhnead Gear — M100B-LED 39F078 
Red Dome (2) D Batteries (Not Included) 49% іп іа. х5 “іп! — Railhead Gear _ M100R-LED 39F080 
Revolving Safety/Warning Light 
Amber Dome (2) D Batteries (Not Included) — 4?64india.x5 “іп! — RailheadGear  RM18-LED A 39F091 
Blue Dome (2) D Batteries (Not Included) 4% in dia. х5 “іп! — Railhead Gear RM18-LED 39F090 22N677 
Red Dome (2) D Batteries (Not Included) — 4?64india.x5 “іп! — Railnead Gear — RM18-LEDR 39F092 
Warning Light 
Amber Round (2) D Batteries (Not Included) 4v4" dia. x 5%46'H Grote 11918 13X001 
Red Round (2) D Batteries (Not Included) 44" dia. x 54e H Grote 11912 13W999 39F105 
Amber Round (3) AAA Batteries (Not Included) 3%" dia. x 1^'H Maxxima SDL-35Y 22N676 
Amber Oval (4) AA Batteries (Not Included) 199'H x AW Maxxima SDL-50-A 22N677 
Red Round (3) AAA Batteries (Not Included) 3%" dia. x 12H Maxxima SDL-35R 22N675 
Red Oval (4) AA Batteries (Not Included) 19g" H x AW Maxxima SDL-52-A 22N678 
Warning Strobe 
Blue Round Screw On (1) D Battery (Not Included) — 2 Ve india. x 4 “іп! — Railhead Gear M50B-LED 39F105 
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49KD32 
406A15 


49KD30 
406A22 


49KD38 35GX20 35GX17 
ГЕТ H H ° FEDERAL SIGNAL 
Mini LED Low-Profile Lightbars MCODE З &ecco fi рез AMBER® 
No. of 
No. of Current Flash Wiring Mfr. Item 
Color LEDs Drawn X Patterns Includes Connection — Length Width Height Model No. 
Magnetic 
Ecco 
Amber LED/Clear Lens 16 27А 18 15 ft Cord, Cigarette Plug, Suction Cup Magnet Mount Lighter Plug 18іп 10 іп 3 in 5580CA-VM — 49KD32 
Amber 16 2.7 A 18 15 in Cord, Cigarette Plug, Suction Cup Magnet Mount Lighter Plug 18іп 10 in 3in 5580A-VM 49К030 
Amber/Clear 24 07A 18 15 ft Cigarette Plug with Switch Lighter Plug — 12in 8 % in 4 3 in 5545CA-VM — 406A15 
Amber 24 27А 18 15 ft Cigarette Plug with Switch Lighter Plug — 18in 10in 3 in 5580A-MG 406A22 
Amber 24 27А 18 15 ft Cigarette Plug with Switch Lighter Plug — 15in 9in 2 Vb in 5585A-VM — 406A26 
Amber 24 0.7A 18 15 ft Cigarette Plug with Switch Lighter Plug — 12in 894 in 4 35 in 5545A-VM 406A13 
Amber/Clear 32 6A 18 15 ft Cord, Cigarette Plug, Suction Cup Magnet Mount Lighter Plug ^ 15in 10 in 3in 5590CAC-VM — 49KD37 
Amber LED/Clear Lens 32 6A 18 15 in Cord, Cigarette Plug, Suction Cup Magnet Mount — Lighter Plu 18 in 10 іп 3 in 5590СА-УМ — 49KD38 
Federal Signal 
Amber 26 4A 23 10 ft Cord, Cigarette Plug, Gasket, Magnetic Mount Lighter Plug — 15 % in 8% in 3 in 454102HL-02 350Х20 
Amber 26 4A 23 10 ft Cord, Cigarette Plug, Gasket Pigtail 15 іп 7in 3in 454100HL-02 350Х16 
Amber 26 4A 23 10 ft Cord, Cigarette Plug, Gasket, Magnetic Mount Lighter Plug — 15 іп Tin 3in 454102HL-25 350Х21 
Amber 42 6A 23 Cigarette Plug Adapter, Mounting Hardware Lighter Plug 15 !?4e in Тіп Зіп 454300HL-AA 401М77 
Amber 42 6A 23 Cigarette Plug Adapter, Mounting Hardware Lighter Plug 15 '%e in 7in 3in 454302HL-AA — 401N79 
Permanent 
Code 3 
Amber 32 16A 12 Mounting Hardware, Wiring Harness Pigtail 22 in 12 in 2in 21TR22A1 13K452 
Red/Blue 48 24А 23 Mounting Hardware, Wiring Harness Pigtail 52in 12'%4in — 2 '!964in 21TR52A4 13D628 
Amber 60 100A 12 Mounting Hardware, Wiring Harness Pigtail 58in 1295 in X 296 in 21TR5812 13K451 
Amber 72 36A 12 Mounting Hardware, Wiring Harness Pigtail 47 іп 12 in 2 in 21-30407-С 13К449 
Ecco 
Amber 16 2.7 A 18 Foam Gasket, Lead Wires, Mounting Hardware Pigtail 18 in 10 in 3in 5580A 49KD29 
Amber LED/Clear Lens 16 2.7 A 18 Foam Gasket, Lead Wires, Mounting Hardware Pigtail 18 in 10 in 3 in 5580CA 49KD31 
Amber 24 51A 18 Gasket, Mounting Hardware Pigtail 15in 9in 2 Vb in 5585A 406A24 
Amber 24 51A 18 Gasket, Mounting Hardware Hardwired 15іп 9in 2 Vb in 5585CA 406A27 
Amber 32 6A 18 Foam Gasket, Lead Wires, Mounting Hardware Pigtail 18 іп 10 in 3 in 5590A 49KD33 
Amber LED/Clear Lens 32 6A 18 Foam Gasket, Lead wires, Mounting Hardware Pigtail 18 in 10 in 3 in 5590CA 49KD35 
Amber 72 8A 31 Mounting Hardware Pigtail 52 in 17 V^ in 7in 21-00009-E 405779 
Federal Signal 
Amber 26 4A 23 18 in Cord, Gasket, Permanent Mount Pigtail 15 % in 8 ?6 in 3 in 454101HL-02 — 35GX18 
Amber 26 4A 23 18 in Cord, Gasket, Permanent Mount Pigtail 15 % in Тіп 3 in 454101HL-25 — 35GX19 
Blue 26 8A 23 Mounting Hardware Pigtail 15 136 in Тіп Зіп 454101HL-03 401М75 
Amber 36 48A 23 18 in Cord, Gasket, Permanent Mount Pigtail 15% in Тіп Зіп 454201HL-02 — 35GX24 
Amber 36 48A 23 18 in Cord, Gasket, Permanent Mount Pigtail 15 % in Tin 3in 454201HL-25 350Х26 
Amber 42 6A 23 Mounting Hardware Pigtail 15 136 іп 7in 3 in 454301HL-AA 401М78 
Red 42 6A 23 Mounting Hardware Pigtail 15 1916 in Тіп 3 in 454301HL-RR 401М80 
PSE Amber 
Amber 78 59A 4 15 ft Wiring Harness, Mounting Hardware Pigtail 47 in 12 іп Зіп 2747AW1 6GPW7 
Suction 
Federal Signal 
Amber 26 4A 23 10 ft Cord, Cigarette Plug, Gasket, Suction Cup Magnet Mount — Pigtail 15 % in 7in 3in 454100HL-25 350Х17 
willl Maxxima’ Ез" ч 
54DE32 aS Б 
(рә: ea 120309 E edd N ч 
54DE40 . 
LED Strip Lighting 22N658 aL 
Current No. of Light Mfr. Item 
Lumens Voltage Mountin Rating LEDs Color Includes Length Width Model No. 
аххіта 
т igh Bond Tape — ite Mounting Clips, Screws in Yin -1827- 
m igh Bond Tape = ite Mounting Clips, Screws in “in -2436- 
m igh Bond Tape — ite Mounting Clips, Screws in Yin -3654- 
m igh Bond Tape m ite Mounting Clips, Screws іп Yin - - 
m igh Bond Tape m ite Mounting Clips, Screws in “in - - 
m igh Bond Tape m ite Mounting Clips, Screws in “in -4569- 
— igh Bond Tape m е = in “in - 
m ermanent = ite — in іп Е 
m ermanent = fe — іп %in - 
m ape | в Moisture Proof Construction, Third Wire for Optional Door Control, Ultra Low Amp Draw in Yin -1827-А- 
т аре і ite Moisture Proof Construction, Third Wire for Optional Door Control, Ultra Low Amp Draw in “in -4569-Д- 
т ermanent — ite Center Hold Down Clam, in іп - 
го 
; Р ounting Clips an n oll Comes wit 
12/ DC Clip — White (10) Wire Connectors LED's S| aced ii Per Inch pm pugs 2CWK8 
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13D548 


12P028 


49KD73 


5UVN1 


CODE З GEccoO fs FEDERAL SIGNAL 


LED Emergency Vehicle Lighting 


Current Flashes Wiring Mfr. Item 
Item Voltage Drawn Lens Color Flash Type — per Minute Mounting Includes Connection Length Height Width Model No. 
Code 3 
Scene Light 12 to 24V DC 3.3A White N/A 0 Permanent Chrome Bezel, Mounting Hardware Pigtail 4in 6in 1 іп 465СЕМЕ 421624 
91712 to 24V DC 3.8A White N/A 0 Permanent Chrome Bezel, Mounting Hardware Pigtail 7in 9in 1 іп 795СЕМЕ 421644 
Single Head A А А 12 ft Cord w/Lighter Plug, А i i i 
Dash Light 0.5A Amber 22 Flash Patterns Variable Suction Mounting Bracket, On/Off Switch Lighter Plug біп 1394in 4%in XT401 12P028 
12 to 24V DC = Blue — — Permanent 9 ft Lighter Plug with On/Off Switch — Pigtail 11in 5 Ain 1in VFP36BB 421D84 
Wami 12 to 24V DC — Clear — = Permanent 9 ft Lighter Plug with On/Off Switch — Pigtail 11in 5 Vin Tin VFP36CBB 421085 
amp" 12102470: — Clear = — Permanent 9 ft Lighter Plug with On/Off Switch Pigtail Пі! 5 %in (іп VFP36CRB 421086 
12 to 24V DC — Clear — = Permanent 9 ft Lighter Plug with On/Off Switch — Pigtail 11in 5 in Tin VFP36CRR_ 421087 
12 to 24V DC = Red = = Permanent 9 ft Lighter Plug with On/Off Switch — Pigtail 11in 5 Ain 1in VFP36RR 421D88 
12V DC 0.5A Amber 7 Flash Patterns Variable Permanen Pigtail Pigtail 5 in 2in 1in LXEX1F 13D547 
Warning 12V DC 0.5A Red 7 Flash Patterns Variable Permanen Pigtail - Pigtail 5in 2in lin LXEX1F 13D548 
Light “4210 24VDC — 09A Blue Red 69 Flash Patterns Variable Suction (2) [oH (h Suction Lighter Plug 734im 2Иіп 4 Yin CD3766RB-VDL 421681 
Ecco 
Directional 12V DC = Clear, White = = Permanen Mounting Gasket Pigtail 6 іп 2%in 2in 3811C 5LLR4 
‘lain 12V DC = Yellow - — Permanen Mounting Gasket Pigtail  6Y%in 2%in  2in 3811A 5LLR3 
= 0.8A Amber, Clear 13 Flash Patterns Variable Permanent = Pigtail 5%1п 2in 1%in ED3701AC 406049 
12 to 24V DC — Amber, White — — Permanen Mounting Hardware Pigtail 4in 1%in 1%in ED3702AC 49К073 
12 to 24V DC — Amber, White — — Permanen Mounting Hardware Pigtail 5 Yin 2in 2in ED3706A 49KD76 
12 to 24V DC 0.5A Amber 11 Flash Patterns Variable Permanen Black Bezel Pigtail Біп 1¥in 1%in ED3703A 405215 
Wami 12 to 24V DC 0.5 A Clear 11 Flash Patterns Variable Permanen Black Bezel Pigtail біп twin 1%in ED3703C 405216 
Light. 121024AVDC — 10A Amber 21 Flash Patterns Variable Permanen Black Bezel Pigtail 61/іп 1%in 1%п ED3704A 405718 
12 to 24V DC 10А Amber, Clear 21 Flash Patterns Variable Permanen Black Bezel Pigtail 5in 2%in 1%in ED3744AC 1405721 
12 to 24V DC 1.0A Amber 21 Flash Patterns Variable Permanen Black Bezel Pigtail 5 Yin 2in 2in ED3705A 405224 
12 to 24V DC 0.8A Amber 13 Flash Patterns Variable Permanen Mounting Hardware Pigtail 5%in 1%in 3in ED3777A 406658 
12V DC 0.5A Amber 12 Flash Patterns Variable Permanen Mounting Hardware, Pigtail Pigtail 6 win 3in 5 in 3510A 6CCX1 
Federal Signal 
Scene Light 12V DC 40A White — — Permanen = _ Pigtail tlin  194in 8 (1971ЕП5СЕМЕ 39F789 
12V DC 07A Red 25 Flash Patterns Variable Permanent Black. Bezel, Pigtail, Rubber Pigtail — 334in 1%in 1%in — IPX302-4 127087 
" 12V DC 1.0A Blue, Red 23 Flash Patterns Variable Permanen Black Bezel Pigtail 5 V^ in 2in 1%in XIPX620B-BR 357Х37 
Warning а RITE Black Bezel, Pigtail, Rubber m қ 
Light 12V DC 07А Amber 25 Flash Patterns Variable Permanen Grommet, Screws igtail 394in 1%іп 1%in IPX300-2 3JYP9 
12V DC 07A Amber 25 Flash Patterns Variable Permanen ШИ Pigtail Зит  134in 1¥%in — IPX302-2 БІЛ 


6GPWO 
49KD80 


Directional Light Bars @ecco f^" esf MBER^ 


Flashes Wiring Mfr. Item 
Item Current Drawn Lens Color Flash Type per Minute Mounting Includes Connection Length Model No. 
Ecco 
Directional Arrows 28A Amber 35 Flash Patterns Variable — Permanent In Cab Controller Pigtail 57 in ED3307A 406С45 
2.8 A Amber 35 Flash Patterns Variable Регтапепі In Cab Controller Pigtail 38in Е033075А 406046 
Directional Lamp. — Amber, Clear — — Permanent Multi Mount Hardware Pigtail 1%їп X ED3766AC 49К080 
Directional Warning Lights 1.6A Amber 9 Flash Patterns Variable Permanent 15 ft Power Cable, In-Cab Controller Pigtail 52 in ED3315A 406047 
Federal Signal 
Arrow Left, Arrow 
Directional Warning Lights 24A Amber Right, Center Out, Variable Permanent et gone Wire Harness 42 іп 321712 3KPW9 
= Emergency Wigwag р 
Р$Е Атһег 
(8) Amber LED Modules, 15-ft 
Directional Warning Lights 6A Amber 32 Flash Patterns Variable Permanent Cable, Control Panel, Removable Pigiail 47 in XTA47AS — 6GPWO 


L-Shape Mounting Bracket 
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LL 
2FEF5 


Utility Trailer Lighting Kits 


Trailer plugs and accessories on page 962 


i first name in. 


vehicle safety systomse 


Replacement Mfr. Item 
Mounting Type Submersible Wire Length Includes Length Width Height Pigtails — Brackets Bulbs Model No. 
LED 
Magnetic Round No 20 ft 2 Lamps, Harness, Hardware 4Vein 139win 6%іп 65720-5 — 2VPJ6 
Permanent — Square Yes 44250 2 Lamps, БАНЫ 5 Yin 25&in 4 %in 65330-5 — 2VPJ5 
Permanent — Square Yes 4 ft, 25 ft BR MODA Baku 5 Wain 25&in 4 %in 65320-5  2FEF8 
Permanent — Square Yes 48,258 — 2 Lamps, License Bracket, Harness, Hardware  4?/7/5» in 3YV»in 44%4іп 65880-5 411772 
Incandescent 
Magnetic Round No 20 ft 2 Lamps, Harness, Hardware 4%2in 13%4in 67 іп — — 21U604 65730-5 — 2VPJ7 
Permanent — Square No 25ft атр, esq a eg 51% in 25in 4% in - — 21U604/21U639 65370-5 2ҒЕЕ5 
Permanent | Oval No iiin 2 Lamps, 2 Brackets, 2 Pigtails, 2 Grommets 8Міп 1%in — 4Vein 2cwx9 20008, 21U604 53082-5 — 2FEG8 
v 
412A19 
21U592 21U601 2FMZ9 2FMB9 
Trade Item Pkg. 
No. Voltage Color Rated Life Brand No. Qty. 
. —— 12.8V AC Clear 1,200 hr LumaPro 21U650 2 
"mm... Grote Hamsar 3156 12.8 Clear = LumaPro 210466 2 
. А бгакоп Company 12.8/ АС Clear 1,200 hr LumaPro 2FLW3 10 
amm 12.8/14V AC Clear 0.24 hr LumaPro 21U654 2 
Replacement Taillights 3157 12.8/14VAC Clear 2000/10,000hr —LumaPro 210651 2 
12.8/14V AC Clear 0.24 hr LumaPro 2FMB9 10 
Trade Item Pkg. 12.8/14V AC Amber 0.24 hr LumaPro 21U652 2 
No. Voltage Color Rated Life Brand No. Qty. 3157NA 12.8/14V AC Amber 0.24 hr LumaPro 21U653 2 
Incandescent 12.8/14V AC Amber 0.24 hr LumaPro 2FLT5 10 
198 12.8/14V AC Clear 0.24 hr LumaPro 21U541 1 12.8/14V AC Clear 2000/10,000 hr LumaPro ЗЕНІ8 10 
12.8/14V АС Clear 0.24 hr LumaPro 2FLZ5 10 12.8/14V AC Clear 0.08 hr LumaPro 21U655 2 
1034 12.8/14V AC Clear 0.4 hr LumaPro 21U592 1 3457 12.8/14V AC Clear 800/10,000 hr LumaPro 21U497 2 
12.8/14V AC Clear 0.4 hr LumaPro 2FLW5 10 12.8/14V AC Clear 0.08 hr LumaPro 2FNA1 10 
1154 6.3/7V AC Clear 2.0 hr LumaPro 210598 2 3457МА 12.8/14V АС Amber 0.08 hr LumaPro 21U656 2 
6.3/7V AC Clear 2.0 hr LumaPro 2FLR3 10 12.8/14V AC Amber 0.08 hr LumaPro 2FNA2 10 
1156 12.8V AC Clear 1,200 hr LumaPro 21U601 2 3496 12.8/14V AC Clear 0.12 hr LumaPro 3EHN2 1 
12.8V AC Clear 1,200 hr LumaPro 2FMN3 10 4114 14/14V AC Clear 4000/10,000 hr LumaPro SEHN4 10 
1156LL 12.8V AC Clear 2,400 hr LumaPro 210602 1 4157 12.8/14V AC Clear 4000/10,000 hr LumaPro 210657 2 
12.8V АС Clear 2,400 hr LumaPro 2FMZ3 10 12.8/14V AC Clear 3600/10,000 hr LumaPro 2EKW7 10 
1156NA 12.8V AC Amber 1,200 hr LumaPro 210603 1 7225 12.8/12V AC Clear 0.1 hr LumaPro 2FMX5 10 
12.8V AC Amber 1,200 hr LumaPro 2FLX9 10 7440 12V AC Clear 300 hr LumaPro 21U659 2 
12.8/14V AC Clear 0.24 hr LumaPro 21U604 2 12V AC Clear 300 hr LumaPro 2FMX6 10 
1157 12.8/14V AC Clear 2000/10,000 hr LumaPro 21U605 2 1443 12V AC Clear 0.5 hr LumaPro 21U660 2 
12.8/14V AC Clear 0.24 hr LumaPro 2FMK9 10 7443NA 12V AC Amber 0.5 hr LumaPro 2FNAG 10 
12.8/14V AC Clear 2400/10,000 hr LumaPro 12A782 10 7506 12V AC Clear 150 hr LumaPro 2FMX8 10 
1157МА 12.8 Amber 0.24 hr LumaPro 21U606 1 12V AC White 400 hr LumaPro 2FNA7 10 
12.8/14V AC Amber 0.24 hr LumaPro 2FLU8 10 LED 
12.8/14V AC Clear 0.24 hr LumaPro 21U640 2 194 12V AC White = Grote 412A04 2 
2057 12.8/14V AC Clear 2400/10,000 hr LumaPro 21U492 2 194NA 12V AC Amber — Grote 412A06 2 
12.8/14V AC Clear 0.24 hr LumaPro 2FLX6 10 211 12V AC White — Grote 412A08 1 
12.8 Amber 0.24 hr LumaPro 210641 2 12V АС White 8,000 hr Hamsar 3JYN8 1 
2057NA 12.8 Amber 2000/10,000 hr LumaPro 21U493 2 1156 12V AC Amber 8,000 hr Hamsar 3JYN6 1 
12.8/14V AC Amber 0.24 hr LumaPro 2FLP7 10 12V AC White — Grote 412A10 2 
2357 12.8 Clear 0.08 hr LumaPro 210645 2 12У АС White/Amber — Grote 412A15 1 
12.8/14V AC Clear 0.08 hr LumaPro 2FLR4 10 12V AC Amber 8,000 hr Hamsar 3JYP3 1 
2357NA 12.8 Amber 0.08 hr LumaPro 21U644 2 1157 12V AC White 8,000 hr Hamsar 3JYP5 1 
12.8/14V AC Clear 0.24 hr LumaPro 21U647 2 12 to 24V AC Red 8,000 hr Hamsar 3JYP7 1 
3057 12.8/14V AC Clear 2000/10,000 hr LumaPro 21U495 2 12V White 50,000 hr Grote 412A13 2 
12.8/14V AC Clear 0.24 hr LumaPro 2FLX8 10 3156 12V AC White 8,400 hr Grote 412A17 2 
3057NA 12.8/14V AC Amber 0.24 hr LumaPro 21U648 2 3157 12V AC White = Grote 412A23 1 
12.8/14V AC Amber 0.24 hr LumaPro 2FMZ9 10 12V AC White 8,400 hr Grote 412A19 2 
3155 12.8 Clear = LumaPro 21U649 2 3157 NA 12V AC Amber 8,400 hr Grote 412A21 2 
12.8V AC White 1,000 hr LumaPro 2FLR1 10 3175 12V AC White — Grote 412A24 1 
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Vehicle Lighting Details on page A1. 
2CVW9 2CVX1 ке: —— x > 
Clearance Marker | SUvv2 SSeS 
: А Gerr TE ы NP 
Lights and Bar Lights “<<... JUNU? 13wə51 wll MAXXIMA 
Red Yellow 
20117 Replacement Mfr. Item Mfr. Item 
Description Length Width Height Pigtails Brackets Bulbs Brand Model No. Model No. 
Flearance Marker Lamp 
SuperNova® Turtleback® II 595in 1%in 2in 20WXI,2CWX3, 2CWZ5, 2VPL8 — — Grote 47072 2CVW9 47073 2CVX1 
SuperNova? 19 Style 376in іп Yin 2VPL6, 2VPL7 2CVP3 — Grote 47092 2CVX2 47093 2CVX3 
Биреп сүа Thin Line Т 3 a in 1 Я in Zn 2CWX5, 2CWX7 = = ЧЕ е 47242 2CVY4 27211 LE 
i Count? Turtlebac & in 5 in in — — — rote — — 
Hi Count? 13 Diode 4in 1%in  2in "WW. ЖЛ. — mE Lm = Grote G4602 2FEC8 G4603 2FED2 
SuperNova® 15 Style 2%in Yin 1%in 2CWZ3, 2VPK5, 2VPK6, 2VPL2 — 2VNJ7, 2VNJB — Grote 47082 2VNT2 47083 2VNT3 
Hi Count? 3 Diode 2%in Xin тийп с, ene eb ANZ ARGE = Grote G1502  2VRC3 = = 
SuperNova® зип Xin 2i aca VERS ТУРКЫ УР] о 5UVZ5, SUVZ6 = Grote 47502 SUVTO 47503 SUVT1 
SuperNova? Thin Line 3% in — 7 in 2CWX5, 2CWX7 — — Grote 65512 5UVY1 65513 5UVY2 
SuperNova Sma І nerodna T n in 2 Ea in 24 іп - 2VPZ8 — Gra e UU — 47183 2CVY2 
i Count? Turtlebac віп ^ in in = = = rote = — 
1218218108 Магкег 4in VATI % in — E = Maxxima | M20341RCL — 36XD89 | M20341YCL 36Х091 
ncandescent 
Turtleback® TI Optic Lens 5%in 1%in Zin 20WXT,2CWX3, 2CWZ5, 2VPL8 — 21U638 Grote 46832 20117 46833 2CVV8 
Knapeheide" Knapheide Style зит Win 2а A AAA DROP Voip Буг, ІЛ26 210688 бое 45232 2UNK8 45233 АТТ 
Narrow Rail, Armored Housing 4%in 1i^in 2%in ! н i — 21U638 Grote 45172 2CVR7 45173 2CVR8 
Bar Lamp 
LED 
SuperNova® Thin Line 19 Я іп 2 іп 1 уд in — — = Grote 49122 2CWAG = = 
inl Wn m 1 - — Ж е 
Thin Line in 1%in Tin — — — Grote 49192 13W951 — — 
Clearance & e «9 ж ® РА ©- Ceata. 
Marker Lights willl MAXXIMA’ 
2FEA5 3UKP3 3VMW5 2VNT7 2CVX6 2CVU1 2CVT7 Yellow 
Replacement мї. ° Нет Мїт. Нет 
Description Diameter Pigtails Brackets Bulbs Brand Model No. Model No. 
Flearance Marker Lamp 
; 34" Round Red LED P2PC with Clearance ; 
Clearance Marker Yin — Grommet/Bullet Connector Marker Lights Maxxima M09300R — 8PMAS — — 
Clearance Marker % in — = = Maxxima = — M09300Y 540094 
Clearance Marker Mini Combination 1 іп Ж SUE SUE INPI NGT JE — Maxxima M09400R — 6FDZ1 — — 
Hi Count? 9 Diode 2in 20473, 2VPKS, 2VPKG, 2VPL2 ov MA PED. = — Grote 63002 2ҒЕА5 93003 2FEA8 
SuperNova® 2 Vo in 2CW23, 2\РКБ, 2VPK6, 2VPL2 2VNJ4, 2FDX1, i — Grote 47122 2CVX7 47123 2CVX8 
Hi Count? Multiple-Diode Design әуіп ФОМА SO РОМУ? КОО. = Grote 61032  2FDY8 | 61033 2Е071 
Clearance arkar 2% in = = ma mn ELGA M11300Y ЗИКРЗ 
earance Marker in = = axxima — — 
SuperNova? PC Rated 215in ЖӘРКЕН zm ME SEE SU ZG — Grote 47232 2VNT7 47233 2CVY3 
=_ 2in 20073, 2VPK5, 2VPK6, 2VPL2 2VNJ4, 2FDX1, + Grote 47112 2CVX5 47113 2CVX6 
Incandescen 
i i 2CWW2, 2CWWA, 2CWY2, 2CVP2, 2VNG7, 2VNH8, 
Optic Lens 2in 201023, 2р, VKG, 2VPL2 , 2VNJA, 20K, 21U638 Grote 45822 2CVT9 45823 2CVU1 
i i 2CWW2, 2CWW4, 2CWY2, 2CVP2, 2VNG7, 2VNH8, 
Optic Lens 2% in 20023, д) 2VPKG 2VPL2 : 2VNJ4, 20K, 21U638 Grote 45812 2CVT7 45813 2CVT8 
i 2CWW2, 2CWW4, 2CWY2, 2CVP2, 2VNG7, 2VNH8, uu um 
Clearance Marker 2%in 2GWZ3, PK 2VKG, 2VPL2 жур, 2X. ; 21U638 Grote 45833 2CVU3 
Reflex Lens 2 Vb in 204123, OVPKS, 2VPK6, 2VPL2 2/04, 2FDXI, d 21U638 Grote 45832 20/02 -- — 


vehicle safety systems. 


Clearance 3VNN8 SADES. 2VNZ2 B 
Marker E e— быа. C» wlll MAXXIMA 


m FEDERAL SIGNAL 
Lights 3VMU7 22N696 2VNL4 2CVR9 ATQOE fs 
Yellow Red 
Replacement Mfr. Item Mfr. Item 
Description Length Width Height Pigtails Brackets Bulbs Brand Model No. Model No. 

Clearance Marker Lamp 

LED 

MicroNova® 2in Зд in Зд in — 5UVP7 — Grote 47963 20/72 — — 

Clearance Marker 4in lin 2in = — Maxxima M23015Y — 3VNN8 |M23015R 3VNN5 

Clearance Marker Chrome 6 “іл іп 2in — — = Maxxima M72270Y  3VMU7 — — 

Clearance Marker бйіп Ain 1% in = = = Maxxima M30332Y 540Е13 |M30332R 54DE12 

Clearance Marker 10%in 2%in 4in — — — Maxxima M27011Y 22М696 — — 

Clearance Marker KIT 6%in 2іп 2% in — — — Federal Signall607101-0285B 45ТМ84 — — 
Incandescent 

Clearance Marker 4in Tin 2in = 2VNJ1 21U638 Grote 45433 2VNL5 | 45432 2VNL4 

Low Profile Біп Ag in 1 іп 2CXA4 — 21U538 Grote 45713 2VNN5 | 45712  2VNN4 

Optic Lens 4in Tin 2in — 2VNJ1 21U638 Grote 45263 20/11 | 45262 2С1В9 
Mistry Marken Lamp 

SuperNova® біп 2іп 2 іп  2CWW6, 2CWW8, 2VPL5 — — Grote 53493 2VNZ2 — — 
Side Turn/Side Marker 

Clearance Marker 4VWin 1%in 2 in — = = Maxxima M63122Y — 34TG88 — — 
Incandescent 

Economy вет 1Win 2%in 2УРКӘ, POWI AC _ 20/48, ZUNG; SONNO, 20003, ?1U640 Grote 52193  20WB8| — = 
978 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FLEET & VEHICLE MAINTENANCE 


1-800-GRAINGER (472-4643) Vehicle Lighting 
Stop/Tail/ | pe m B. Кыйы Grate. 
А 458239 ОРАЙ SPURS — жөнде safety systernee 
2VRD3 = 2cWG2 
Turn Lights 2ҒЕр5 JW. SPEAKER. e 
Replacement Replacement Mfr. Item 
Description Lens Color Length Width Height Pigtails Bulbs Lens Brand Model No. 
uperNova® Three Stu e Ain біп Ain — rote 
uperNova? Three Stu ei Ain in Ain rote 
ПЫ A Red, Yellow 4%in 2in 4%іп - - - Grote G5530 2VRD3 
Daun Муре Red, Yellow 4 sin 2 in 4 sin = — — Grote G5540 2VRD4 
i Count? Three Stu ei Ain in ^in = = — rote - 
i Count? Three Stud, e ДШ & in Ain — — — rote - 
Optic Lens ‘Cleat Red * 11 546 in 1 %ein 5 ¥% in = к= = J.W. Speaker 265 45RJ39 
ree Stud, Dual ei Ain & in Ain rote 
ree Stu ei Ain in Ain rote 
ncandesceni 
top/Turn/Tail Light e 4 іп біп 4 in rote 
top/Turn/Tail Light е Ain in Ain rote 
ed, Yellow ^s in 4 in 5 in — rote 
ree Stu e Ain біп Ain — rote 50972 2CWB4 
ree Stu e Ain біп Ain rote 
ree Stu ei Ain in Ain rote 
ree Stu [1 Ain & in Ain rote 


Two Stud, RH or L ed, Yellow 4%e in 2% in 43A in = 210601/210537 2VPY5, 2FDW2 rote 55470 WG9 


2VNZ1 
2CWES 38ZM49 49ХЕ42 
—————— ) s 
6FDV7 б а 2CWD6 
2FEC2 2cwcs е 


54DE18 22N684 


Round 
Stop/Tail/ 


Turn Lights ” will Maxxima 
Replacement Mfr. Item 
Description Lens Color Diameter Pigtails Brackets Bulbs Brand Model No. 
uperNova® 10-Diode Pattern Red 4 ie in — rote WES 
uperNova® 10-Diode Pattern Red 4 Aisin |2VPK9, 2CWX9, 2CWV3, 2CWV9, 2CWZ7 2CVP1, 2VPZ2, 2VPZ5, 2VPZ6, — rote 09 VNW 
uperNova® 10-Diode Pattern Yellow 4 Jis in 2CVN7, 2VPZ7, 2VNH9, 2FDW4 = rote WES 
uperNova® Kit, 10-Diode Pattern Red 4 Ye in Я == rote 46 VN 
top/Turn/Tail Light Red 4T. in Yà = = Maxxima МА ОВ 871149 
top/Turn/Tail Light Red 4% in 3LXG3 — axxima 4 R 9XE4 
top/Turn/Tail Light Red 4 Ain 49XE47, 49XE55, 3LXG5 — Maxxima M56100R 9XE50 
top/Turn/Tail Light Red 5 in Maxxima М4 R 4DE18 
top/Turn/Tail Light Red 5 in Maxxima M85417R 4D 
top/Turn/Tail Light Amber, Red 4 A in Maxxima М42341Һ/Ү P8 
top/Turn/Tail Light Red in UVZ8 rote в d W 4 
top/Turn/Tail Light 6 Diode Red 4 5 in = Maxxima 42346R-K 684 
top/Turn/Tail Light 6 Diode Red 4% in 3LXG3 31Х64, 3LXG5, 49XE47, 49ХЕ55 = Maxxima 12366 GEDV 
Hi Count? Red 4 Jhs in == rote 400 
Г 3 2CVP1, 2VPZ2, 2VPZ5, 2VPZ6 
i Count? Red 4 Jhs in |2/РК9, 2CWX9, 2CWV3, 2CWV9, 2CWZ7 ) j | д = rote 400 
Hi Count® Kit Red 4%6 in 2CVN7, 2VPZ7, 2VNH9, 2FDW4 — rote 10 ( 
Hi Count? Multiple-Diode Design Red, Yellow — 4 y у y y rote 00 VRD 
Grote Select" Red i 2VPK9, 2CWX9, 2CWV3, 2CWV9, 2CWZ7 2CVN7. 2VPZ7. 2VNH9. 2FDW4 Grote 54342 5UVT8 
ncandescen 
Torsion Mount" |І Red rote 52772 WC8 
orsion Mount" Red 2VPK9, 2CWX9, 2CWV3, 2CWV9, 2CWZ7 rote 8 WD 
top/Turn/Tail Light Red rote 53102 2CWE4 
сопот! Red rote 9 WD6 
Сопот Red rote 0 WAS 
сопот Red Tote 0 WD9 
2cWG3 31DG18 49XE56 22N685 45KJ43 2FEE2 2CWB7 v 
vehicle safety systamse 
Oval Stop/Tail/Turn Lights will Maxxima 
Replacement Mfr. Item 
Description Lens Color Length Width Height Pigtails Brackets Bulbs Brand Model No. 
uperNova® 6 12 in віп ^ in rote 96 W 
uperNova® 6 V5 in h in ^ in rote 96 WG4 
top/Turn/Tail Light 6 іп 5 in Jie in Maxxima DG18 
top/Turn/Tail Light 6 іп A in ^ in X X Maxxima Үрд 
top/Turn/Tail Light is in ТАШ As in Maxxima 9XE56 
top/Turn/Tail Light 6 Diode — 6 Asin — X — Maxxima N68 
top/Turn/Tail Light Hybrid 8 Mein As in Яв in 3LXG3 — Maxxima 6FDY 
Hybrid Series 8 in TY я = KJ4 
H СЛ 
Count оп n V 2CVN8, 2VNG9, 2CVN6, 2VNJ3, 
Grote Select" 6 Vo in 1 іп і 1 1 i 11W442, 2FDX7, 2VPZ9 2VPA3 
Incandescen 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Portable Canopies & Shelters 


= UV blocking 
CANOPIES (TOP AND FRAME) 


Instant Canopies—Heights for skus 110555, 
110554, and 22EC65 adjust in 34" increments, 
up to 1 ft. Water, flame, and mildew resistant. 
Optional Side Wall Kits are sold separately. 

| Optional Combination Door, Side Walls, and Floor 


Kit is available for skus 5NY99 and 110555. 
Skus 5NY99 and 5DFL9 include roller bag and 
anchor kit. 5DFL9 has reflective tape located at 
key points for higher visibility in low-light condi- 
tions. Can be used as an emergency shelter. 
Optional Solid Wall Kit is sold separately. 


5DFL9 


Multiuse Canopies—Powder-coated steel 
frames. Optional Solid Wall Kits for skus 110539 
and 116541 аге sold separately. 110543 has 8 
legs and 2" dia., 20-ga. frame. 110544 has 10 
legs and 2" dia., 20-ga. frame. 


Event Canopy—Easy-to-set-up canopy has 

2" powder-coated steel frame. Includes 8 white 
leg covers, 8 foot pads, and elastic ball straps to 
secure the top/cover to the frame system. 


SHELTERS (INCLUDE WALLS) 


Peak-Top 11€547—Has a powder-coated steel 
frame. Includes roof cover, bungees, 6 foot pads, 
and 6 stakes. 


11C539 


Peak-Top 4XMA6—-Features strong, commer- 
cial-grade aluminum frame with twist-lock 
button sliders that lock the frame in place. 
Includes a heavy-duty 500-denier polyester 
top and a double-handled roller bag for easy 
portability. 


Peak-Top 11€540—Has a white drawstring 
cover, 8 legs, and a wall kit with 2 solid and 
zippered end walls and 2 sidewalls with 
screened windows. Zippered door is 7.5 ft. W x 
6.5 ft. H. 


110542 


Scan. Order. Done. ; 
Details on page A1. E 


= 


Peak-Top, Heavy-Duty 110542—8-leg 
A-frame design has interchangeable corner 
brackets. Features 4-pc. roof truss system that 
doubles the roof load capacity to a maximum of 
3800 Ib. Includes bungees, 8 foot pads, 8 stakes, 
and reinforced wire. Each of the 2 sidewalls 
contain 3 windows with roll-up window covers. 
Front and rear door walls have dual zippers and 
can be rolled up and secured with hook-and-loop 
straps. When side and end walls are not in use, 
4 valances can be attached for a more decora- 
tive look. 


Dome-Top 11€546—Sheds snow and has 
extra-long walls to protect vehicles and other 
contents year-round. Front wall has double- 
zippered, 6.5 ft. W x 6.5 ft. H door. Includes 
bungees, buckles, 4 brackets, and 8 stakes. 


PARTY TENT 

Spring-lock powder-coated steel tube frame is 
easy to assemble; adjustable feet let you set up 
on uneven ground. Front and back roll-up doors 
and zippered side doors provide easy access. 
Vented roof and roll-up windows permit free air 
circulation. Large windows let in plenty of light. 
Side wall can be raised to create more space or 
a sun block, using included 3-рс. side tubing, 3 
ropes, and 3 helix pegs. Includes wheeled carry 
bag for easy transport. 


SIDE WALL KITS 
Attach to canopies to create shelters. 


COMBINATION DOOR, SIDE 

WALLS, AND FLOOR KIT 

Tub-style floor prevents water and pests from 
entering. Fast, easy clip system attaches to the 
inside top frame and legs of the canopy. Side 
walls have nylon zippered screen windows for 
ventilation. Cover of screened door can be rolled 
up for additional ventilation. Door features YBS 
zippers. Includes carrying bag and stakes. 


Portable Canopies, Shelters, and Tent 


Peak-Top Shelter 


eak- lop, hea’ elter 


оте- Го elter 


11C546 


Party Tent 
кезік Ор Design with Awning 10 ft 20 ft 9 ft 2 in White 31EW43 * 
ide Wall Kits $$ ОО 


For Use with No. 5NY99, Includes 2 Walls with Zipper — ae ee - 
For Use with No. 110539, Includes 4 Walls White 110548 
or Use with No. , Includes 4 Walls ite 
or Use with No. , Includes all an all with Zipper ite 
Combination Door, Side Walls, and Floor Ki 
: ite Walls, 
For Use With Nos. 5NY99 and 110555 Gray Floor 110553 
anopy Accessories 
ain Gutter Canopy Connector with Hook-and-Loop-Attachments, ; 
ot Use wit Nos. SNY9®, 110885, and 110554 White 110557 
еНег Accesso! 
helter CHE mois and (8) 15" Screw-Type "ES 116552 
Anchors, For Use with Nos. 110540 апа 110546 
"Universal Accessories 
. Elastic Bungees, Holds Canopy to Frame, Pkg.of 50 White 116551 


980 GRAINGER. 


ШТ 


X 


eight Bags, Hold up to 25-Ib. Sand, Pkg. 0 aci 


arryin B 
* Meet CPAI-84 fire rating standards. 


Find even MORE on Grainger.com? 
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OUTDOOR EQUIPMENT 


1-800-GRAINGER (472-4643) Portable Generators 
Portable Gas and і 

» Dayt 
Diesel Generators 


= Electric-start models Маіпіепапсе-ігее, brushless alter- 
include dry battery nator provides high-quality power 


= 2-yr. warranty (5 to 6% total harmonic distortion) 
= For outdoor use only апа extended life. High amp surge 
= CARB compliant capacity is ideal for starting high 


amp tools. Quiet muffler reduces 
engine noise. Low oil shut-off 
protection. All models except 2ZRP6 
include wheel kits. Skus 2ZRP8, 


Diesel 


Ў Engine 
2ZRP9, and 6FYA4 include hour Gasoline 36С206 
meter and idle control. All models Engine 
are CSA Listed. 6FYA4 
Rated Surge Starter Fuel Tank Generator Run Item 
Watts — Watts Voltage Amps Type Outlets Capacity Time 9 !2Load 1 Ww H No. 
Gasoline Honda Engine 
2,450W 4,550W  120V AC 20.4 Recoil 2208 mW А 20А ar Duplex — 2.6 gal 11.5 hr 25in 18in  18in  2ZRP6 
В Б- uplex, - Pi А : 
4,400 W 8,000W 120/240V AC 41.7/20.8 Recoil AG 20A Locking, 15-308 120V AC E Locking y 5.7 gal 11.2 hr 29in 1934in 22 У in 38AW97 
4 5- uplex, - 4 " F 
5,000W 9,630W 120/240V AC 41.7/20.8 T AC 20A Locking, 15-308 120V AC 30A Locking y 7.3 gal 11.4 hr 29in 32in 28in  2ZRP8 
есігіс/ 5- uplex, L14- я = = 
6,500 W 12,000 W 120/240V AC 54.2/27.1 Recoil АС 30A Locking, 15-30 120V AC 30A Locking ни 7.3 gal 114 hr 29in 32in 28in  2ZRP9 
;.  14-50R 120/240V AC 50А, 5-20R 120V AC 20А GFCI Duplex, L14- i А А 
12,000 W 19,600 W 120/240V AC 100/50 Electric 30R 120/240V AC 30A Locking, L5-30R 120V AC 30A Locking 13.2 gal 11.7 hr 31 10 in 30 % іп 37 Yin GFYA4 
Dieser Kohler Enging El / 5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex, L14-20R 120/240V 
ectric/ 5- uplex, L14- А а 7 
5,000 W 9,160W 120/240V AC 50/25 Recoil АС 20A Locking, L5-30R 120V AC 30A Locking 2.6 gal 12.8 hr 44in 30in 28in 360206 


Economy 
Series Deluxe р 
60NP39 Series et 
бОНРАЗ 60NP40 
HONDA 

Portable Gas Generators HONDA 
a 3-yr. residential and commercial warranty Economy Series—Digital Automatic Voltage Industrial Series—They feature an Eco Throttle 
= For outdoor use only Regulator (DAVR) technology maintains voltage technology to help increase fuel efficiency and 
= CARB compliant stability within +1% to protect equipment being boost run times, making units lighter while still able 
Powerful commercial-grade OHV engine runs on regular powered. All circuits have overload protection. to produce the same power as most competitive 


models. iAVR power feature minimizes voltage fluc- 
tuations and increases voltage above the maximum 
rating for up to 10 sec.; allows starting of high-amp- 
load applications. Circuits are GFCI-protected. All 
include a 2-wheel kit to ease transport. Meet OSHA, 
CARB, and EPA Standards (except 60МР40 which 


gasoline—no need to mix with oil. Cast-iron cylinder 
sleeve for added engine durability. Oil Alert feature 
automatically shuts down engine if oil pressure reaches 
an unsafe level. 120/240V selector switch allows full 
generator wattage through the 120V outlets to power 
equipment requiring high initial startup. Full frame 


Deluxe Series—Voltage fluctuations are mini- 
mized by the iAVR power feature, which also 
allows high-amp-load starts with up to 10-sec. 
voltage increase above the maximum rating. 
Electric start (battery included) with recoil start 
backup. Include reinforced standing legs, lock- 


protection with isolation mounts for added durability. able folding handles, and wheel kit. meets OSHA Standards). 
USDA-qualified spark arrestor/muffler. 
Generator 
Rated Surge Fuel Tank Вип Time Item 
Watts Watts Voltage Amps Starter Type Outlets Capacity © 7 Load L W H No. 

Economy Series 

29.2/14.6, | 125/250V AC 20A Locking, 125V AC 20A Р я ; 
3,500W 4,000W 120/240V AC 33.367 Recoil GFCI Duplex, 125V AC 30A Locking 6.3 gal 1486 26%in 20%in 22%in  GONP39 
Deluxe Series 

я 4 125V AC 20A GFCI Duplex, 125/250V AC Е я я 

4,500W 7,000W 120/240V AC 37.5/8.6  Electric/Recoil 304 Locking. 125V AC 30A Locking 6.2 gal 10.5 һг 41 %in 27 %ein 28 %6in  GONP41 
5,500W 7,000W 120/240VAC  45.8/229 Electric/Recoil ШҮК CECI Duplex M AC 6.2 gal 98hr 41%in  27'Yein | 289«in ВОМРАЗ 
Industrial Series 

37.5/18.8, п 125V AC 20A GFCI Duplex, 125/250V AC ң я ' 
4,500W 5,000W 120/240V AC 41 7/208 Recoil 30A Locking, 125V AC 30 Locking 6.2 gal W.2hr  4i76in 27У6іп 29%6in 60МР40 

45.8/22.9, | 125V AC 20А GFCI Duplex, 125/250V AC қ { б 
5,500W 6,500W 120/240/ AC 244/071 Recoil 30A Locking, 125V AC 30 Locking 6.2 gal 98hr 41%іп 27 %in 30% in  GONP42 

75/375 125V AC 20A GFCI Duplex, 125/250V 
9,000 W 10,000 W 120/240V AC 838/41 b Electric AC 30A Locking, 125V AC 30A Locking, 8.19 gal 7.9 hr 41 in 27 Ye in 35 Ивіл  GONP45 
жЕ 125/250V AC 50A Locking 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Portable Generators 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


d information on Generator selection at Grainger. 


Surge 
Rated Watts — Watts 
GP Series - Gasoline 


5,500W 6,875 W 


6,500W 8,125 W 


15,000 W 22,500 W 


17,500 W 26,250 W 


XD Series - Diesel 
5,000W 5,500 W 
* CARB compliant. 


GP Series 


4FPU3 


Voltage 


120/240V AC 
120/240V AC 


120/240V AC 


120/240V AC 


120/240V AC 


Amps 


45.8/22.9 
54.2/27.1 


125/62.5 


145.8/72.9 


41.7/20.8 


Starter Туре 


Recoil 


Recoil 


Electric 


Electric 


Electric/ 
Recoil 


XD Series 
39FY95 


Outlets 


5-20R 120V AC 20A Duplex, L14- 

30R 120/240V AC 30A Locking 

5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex, L14- 

30R 120/240V AC 30A Locking 

12V DC 10A, 14-50R 120/240V AC 50A, 5-20R 120V AC 
20A Duplex, 5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex, L14-30R 
120/240V AC 30A Locking, L5-30R 120V AC 30A Locking 
12V DC 10A, 14-50R 120/240V AC 50A, 5-20R 120V AC 
20A Duplex, 5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex, L14-30R 
120/240V AC 30A Locking, L5-30R 120V AC 30A Locking 


5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex, L14-30R 120/240V 
AC 30A Locking, L5-30R 120V AC 30A Locking 


search for "Generator". 


Fuel Tank 
Capacity 


Standard Series 


22CN79 
Surge 

Rated Watts Watts Voltage Amps 
Standard Series 

3,500 W 4,375 W 120V AC 29 

3,500 W 4,375 W 120V AC 29 

5,750 W 7,185 W  120/240V AC 45.8/22.9 

5,000 W 6,250 W 120/240/ AC 41.6/21.0 
Elite Series 

7,000 W 8,750W 120/240/ АС 58.3/29.1 
*CARB compliant. 
982  GRAINGER. 


ETT! 


Starter Type 


Recoil 
Recoil 


Recoil 


Recoil 


Electric/ 
Recoil 


Find even MORE on Grainger.com® 


Elite Series 
6EDX6 


Outlets 


5-20R 120V AC 20A Duplex, TT-30R 120V AC 30A 
5-20R 120V AC 20A Duplex, TT-30R 120V AC 30A 
5-20R 120V AC 20A Duplex, 5-20R 120V AC 20A 
GFCI Duplex (4), L14-30R 120/240V AC 30A Locking 
5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex, L14- 

30R 120/240V AC 30A Locking 


5-20R 120V AC 20A GFCI Duplex, L14- 
30R 120/240V AC 30A Locking 


Fuel Tank 
Capacity 


4 gal 
4 gal 


7.5 gal 
5 gal 


7.5 gal 


GENERAC 
a i| 


Portable Gas and 
Diesel Generators 


» Electric-start models include 
battery (except XD Series) 
» For outdoor use only 


GP Series—All models offer circuit breaker- 
protected outlets and never-flat wheels. Low-tone 
mufflers for quiet operation. 2-yr. limited residen- 
tial warranty, except 493T13 and 53PD02 that 
have a 3-yr. limited warranty. COsense? feature 
on the OHV engine shuts off and warns user when 
Carbon Monoxide builds up and low-oil level 
shutdown protects the engine. 4FPU2 and 4FPU3 
feature idle control and include lifting eye and 
wheel kit. 


XD Series—Yanmar LW Series direct-injection 
diesel engine is more-efficient than gasoline 
engines and offers long service life; low oil 
shutdown helps protect against dry-run damage. 
TruePower provides less than 6% total harmonic 
distortion for clean power. Durable welded steel 
frame has a lifting eye for easy transport. 2-year 
limited residential and commercial warranty. 


Generator 
Run Time Item 
© 7 Load L w H No. 
10.0 hr 27 Ain 27 in 25 in 6FDK7 
10.5hr 27 %6in 27 in 26 Yin 493713 
10.0hr 48 %in 31 in 39 “іп  4FPU2 
10.0hr 48% іп 31 in 39 “іп  AFPU3 
324hr 33 Vein 22%in 25%in  39FY95 * 
ptc 
BRIGGS&STRATTON 
Б. ай 


Portable Gas Generators 


» Standard series: 2-yr. limited warranty 
» Elite series: 3-yr. limited warranty 
» For outdoor use only 


Low-maintenance generators provide reliable, 
essential power. All models include Power Surg 
alternator, automatic voltage regulation, circuit 
breaker protected outlets, and super low-tone 
muffler. Wheels and fold-down handle for easy 
mobility. Oil for initial fill, electric start models 
include battery. 460508 and 24W825 have RV 
outlet. 


Generator 

Run Time Item 

© 1? Load L W H No. 
8.0 hr 25 in 18 in 23" 460508 
8.0 hr 25 in 18 in 23" 24W825 * 
11.5 hr 29 in 26 in 29" 22CN79 
11.0 hr 28 % in 26 in 27" 24W826 * 
9.0 hr 34% in 23 in 2634" GEDX6 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Portable Generators 


Find information on Generator selection at Grainger.com®; search for "Generator". 


HONDA 


GENERATORS 


Portable Gas Inverter Generators 


= CARB compliant Super Quiet Series generators have 
= Capable of parallel a powerful commercial-grade OHV 
operations engine that runs on regular gaso- 
a 3-yr. residential and line—no need to mix with oil. The 
commercial warranty, Oil Alert feature automatically shuts 
except 60NP32 has a down engine if oil pressure reaches 
1-yr. commercial, 2-yr. an unsafe level. Eco-Throttle system 
residential warranty increases fuel efficiency by allowing 
» For outdoor use only engine to run only as fast as needed for 
= Accessories available the load. Totally enclosed body helps GONP33 
on Grainger.com reduce noise. 60NP44 
Generator 
Surge Fuel Tank Run Time 
Rated Watts Watts Voltage Amps Starter Type _ Outlets Capacity © % Load w 
900 W 1,000 W 120V AC 8.3/7.5 Recoil | 5-20 120V AC 20A GCFI Duplex 0.55 gal 13.6 hr 1734 in 9 1^ in 
2,200 W 120VAC 18.3/15.0 Recoil | 5-20 120V AC 20A GCFI Duplex 0.95 gal 8.1 hr 20 in 1136in 
1,800 W 2,200 W 120VAC 18.3/15.0 Recoil 125 V AC 20A, 125V AC 30A Locking 0.95 gal 16.2 hr 20 in 11 %in 
2,200 W 120VAC _ 18.3/15.0 Recoil | 5-20R 120V AC 20А GCFI Duplex 0.95 gal 16.2 hr 20 in 11 іп 
2,800 W 3,000 W 120/ АС 25/23.3 — Electri/Recoil 125V AC 20A Duplex, 125V АС 30A Locking 3.4 gal 392 hr 25% in 17 s in 
45.8/22.9, f x 125V AC 20A GFCI Duplex, 125/250V AC ) ; 
5,500 W 7,000 W 120/240V AC 58.3/29.1 Electric/Recoil 30A Locking, 125V AC 30A Locking 5.1 gal 32.0 hr 47 %e in 27 %e in 
GENERAC 
Portable Gas Inverter Generators Қалалы 
= PowerDial control integrates iQ Series Inverter Generator features a Smart LED 
Start, Run, and Stop functions dashboard that shows fuel level, remaining runtime, 
= All are CARB compliant, wattage usage, and generator status. Economy Mode 
except 599D42 operation saves fuel and reduces noise. GP Series 
= 599D42 meets EPA standards Inverter Generators are perfect for all applications from 
= Smart Parallel Kit available job sites to tailgating. Lightweight for easy transporta- 
on Grainger.com tion. Idle control automatically adjusts engine speed to 


save fuel and reduce sound emissions. Integrated USB 
ports make charging mobile devices easy and LED indi- 


H 
14 іп 
16 Mein 
16 16 in 
16 "Ивіп 
22 in 


28 % in 


60МРЗЗ 
60МРЗ4 
60NP35 
60NP38 


60NP44 


cators alert you of low oil, overload, and ready-to-use. GP Series 
Use a Smart Parallel Kit (sold separately) to connect 2 599D42 
generators directly through the 120V outlets for double iQ Series 
the power. 491N31 
Generator 
Surge Starter Fuel Tank Run Time Mfr. Item 
Rated Watts — Watts Voltage Amps Туре Outlets Capacity 6 %10а4 L w H Model No. 
iQ Series р 
3,000W — 3,500W 120VAC 25 ШЕШІП; 5-20R 120V AC 20A Duplex, 15-308 120V AC 30A Locking 2.6 gal 90hr  23'Vein 18іп 22 in 717 491N31 
GP Series 
1700W 2,2001/ 120/А6 14 Recoil 12V DC 5A, 5-20R 120V AC 20A Duplex 1.3 gal 57hr  19'Vein 117ein 17'/ein 7117 599042 
2,300W — 3,000W — 120VAC 20 Recoil  5-20R 120V AC 20A Duplex, L5-30R 120V AC 30A Locking — 1.1 gal 45hr —2295in 13%6in 18 in 7199  491N33 
3,000W — 3,500W — 120VAC 25 Recoil  5-20R 120V AC 20A Duplex, L5-30R 120V AC 30A Locking 2.5 gal 90hr 19%іп 162%2in 1біп 7198 491N32 
BRIGGS&STRATTON 
Portable Gas Inverter Generator 
a 2-yr. limited warranty = Not CARB compliant 
PowerSmart Inverter technology produces smoother, consistent, quiet power safe for sensitive electronics. USB 
port charges portable electronics. Parallel connector port connects 2 units together for more power. H-beam 
handle for easy 2 person lift and carry. 
Generator 
Rated Surge Starter Fuel Tank Run Time Item 
Watts Watts Voltage Amps Туре Outlets Capacity @ % Load L w H No. 
3,700W 4000W 120VAC 304 Recoil 120VAC30A 120V зс 16.0һ олуп 17%in 20in 55ER64 
, р i AC 20A Duplex 99 ) 
EY i Portable Generator Accessory Installation Guide 
TS Power To eliminate the risk of backfeeding the electrical utility during a power outage, 
Transter Inlet Box isolate the circuits using generator power from the rest of the building. The 
Switch National Electrical Code (NFPA 70, Article 702.6) mandates that a transfer switch 
Generator be installed with all standby power systems, including portable generators. Select 
б the circuits most needed during an outage and connect them to the transfer 
Existing : Switch in combination with appropriate power inlet boxes and cords. 


Load Center - 
- — Power Cord = 
Grainger.com. 


NOTE: Generac, Reliance, and Square D generator accessories, including 
transfer switches, power inlet boxes, cords, and panels are available on 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Automatic Standby Generators 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Guardian Series Air-Cooled 


a 5-yr. limited warranty, except 49LX85 

has a 3-yr. limited warranty 
» CARB compliant 
= See Grainger.com for accessories 
Aluminum enclosure protects against severe 
weather and corrosion. Fire rating allows for 
installation as close as 18" to building structures. 
Toolless fuel conversion provides easy switch- 
ing between natural gas and LP fuels. New base 
eliminates sinking and allows unit to be placed 
directly on ground (increasing surface area by 
9X). WiFi comes standard on all units for constant 


Bundled 
49LX92 


GENERAC 
—— RÀ RSS 


Automatic Standby Generators 


monitoring and instant response if service is 
needed. Bundled unit 49LX85 comes with a 50A, 
8-circuit transfer switch. Bundled unit 55KE64 
includes a 100A, 16-circuit transfer switch. 
Bundled unit 49LX92 comes with a 200A, whole 
house transfer switch. Unbundled unit 55KE62, 
49LX83, and 411660 do not include a transfer 
switch. 

Note: Transfer Switches (RTS Series) are necessary for 
operation. For accessories, transfer switches, and larger 


QT Series Air-Cooled Automatic Standby Generators, see 
Grainger.com 


GENERAC тен 
ncludes 
ы Transfer Switch) UNBUNDLED 
Mfr. Item Mfr. Item 
kW Voltage Amps L w H Model No. Model No. 
7 LP/6 NG 120V AC/240V AC 31.3/25.0 36 in 27 in 35 in 6998 49185 — — 
10LP/9NG 1201 AC/240V AC 45.0 48 in 25 in 29 in 7172 55КЕб4 | 7171 55КЕб2 
Unbundled 20LP/17 NG 120V AC/208V AC 80.0 48 %in 25 іп 28%in — — 7077 411660 
49LX83 22 LP/19 NG 91.7/81.3 48 in 25 in 44 іп 7043 491Х92 | 7042 491Х83 


120V AC/240V АС 


20YR52 


38NF74 


ШШ 


GENERAC 
u 


Protector Series Liquid-Cooled 
Automatic Standby Generators 


Quiet-running generators with aluminum housing feature improved water ingress protection and electric 
connections to stand up to severe weather conditions. Options for additional features help address indi- 
vidual applications, such as advanced controls for instant monitoring. Include oil drain extension, radiator 
drain extension, battery charge alternator, flex fuel line, and fan/belt guards. 


120/240VAC Single-PHASE 120/240VAC Three-PHASE 
fi 


Pro TIP 


Generator Sizing Guidelines 


To start an electric motor, a generator requires 2 
to 3 times its nameplate amperage or wattage. 
If the electrical current demand on the generator 
is of long duration, the system can overload. 
As a preventative measure, there are five 

steps to selecting the right size generator: 


1. Calculate total wattages of all 

appliances to be operated at once 

2. Determine volt-amperes (wattage) 

requirement of motor 

3. Find total watts and VA to get total requirements 
4. To allow for anticipated future 

needs, add 2596 to Step 3 total 

5. Refer to data charts for the unit that 

meets your total load criteria 


For further details read the full article, "Generator 
Sizing Guidelines" at grainger.com/generator-sizing 


Note: Transfer Switches (RTS Series) are necessary for 
operation. For accessories, transfer switches, and larger 
QT Series Liquid-Cooled Automatic Standby Generators, 
see Grainger.com 


120/208VAC Three-PHASE 277/480VAC Three-PHASE 


CARB Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
bi Е L w H Compliant Model Amps No. Model Amps No. Model Amps No. Model Amps No. 
iese 
15 81 in 31 in 50 in Yes RD01525ADAE 62.0 20YR51 — | RD01525JDAE 45.0 32PL10 — RG01525GDAE 52.0 32PL09 — 
20 8t in 31 in 50 in Yes RD02025ADAE 83.0 20YR52 — | RD02025JDAE 60.0 32PL12 — | RD02025GDAE 69.0 32PL11 — 
30 96 in 35 in 56 in Yes RD03022ADAE 125.020YR53 — | RD03022JDAE 90.0 32PL14 —| RD03022GDAE 104.032PL13 — | RD03022KDAE 45.0 32PL15 — 
48 96 in 35 in 56 in Yes RD04833ADAE 200.0 32PL16 — - - 
= i 96 in 35 in 56 in Yes — — -- — | RD05033JDAE 150.032PL17 — RD05033GDAE 173.020YR54 — | RD05033KDAE 75.0 32PL18 — 
iquid Propane 
60 " 761%6іп 33%in  40*6in No RG06024AVAX 250.038XD87 — | RG06024JVAX 180.038NG45 —| RG06024GVAX 208.038NG41 — | RG06024KVAX 90.0 38NG49 — 
Liquid Propane/Natural Gas 
22LP/22NG 62 sin 29in 29 “ein No RG02224ANAX 92.0 38NF73 * | RG02224JNAX 66.0 38NF75 * | RG02224GNAX 76.0 38NF74 * — = => = 
25 LP/25 NG 62 ysin 29in 29'Vein Мо RG02515ANAX 104.038NF76 * | RG02515JNAX 75.0 38МҒ80 * | RG02515GNAX 87.0 38NF78 * = = = = 
27 LP/25 NG 62 ein — 29in 29 16 in No = — -- — | RG02724JNAX 81.0 38NF84 * | RG02724GNAX 94.0 38NF83 * — = = = 
30 ІР/30 NG 627v: in  29in 291/6іп Мо RG03015ANAX 125.038NF85 * | RGO3015JNAX 90.0 38NF89 * | RGO3015GNAX 104.038NF87 * — — — = 
32 LP/32 NG 76 sin 33 “іп 40%іп No RG03224ANAX 133.038NF91 * | RG03224JNAX 96.0 38NF93 * | RG03224GNAX 111.038NF92 * | RGO3224KNAX 48.0 38NF94 * 
36 LP/36 NG 76 1916іп 33 “іп 40%іп No RG03624ANAX 150.038NF95 * | RG03624JNAX 125.038XD89 —| RG03624GNAX 125.038NF97 * | RG03624KNAX 125.038XD88 — 
38 LP/38 NG 76/9: in 33 “іп 40%in No RG03824ANAX 158.038NG02 * | RG03824JNAX 114.038М604 * | RG03824GNAX 132.038NG03 * | RG03824KNAX 57.0 38NG05 * 
45 LP/45 № 76'%cin 33Y2in 40%іп No RG04524ANAX 148.038NG06 * | RG04524JNAX 135.038М614 * | RG04524GNAX 156.038NG10 * | RG04524KNAX 68.0 38NG18 * 
ee eh 76 sin 33%in 40% іп Yes — — --  — |R604524JNAC 135.038NG15 * | RG04524GNAC 156.038NG11 * | RG04524KNAC 68.0 38NG19 * 
jatural Gas 
48 76 sin 33 біп 40 %in Yes RG04845ANAC 200.038NG23 — | RG04845JNAC 150.038NG31 — RG04845GNAC 173.038NG27 — | RG04845KNAC 75.0 38NG35 — 
48 76 ein 33 “іп 40% іп No RG04845ANAX 200.038NG22 — | RG04845JNAX 150.038NG30 — | RG04845GNAX 173.038NG26 — | RG04845KNAX 75.0 38NG34 — 
60 761%6іп 33%in 40Фіп No RG06024ANAX 250.038NG37 — | RG06024JNAX 180.038NG43 — | RG06024GNAX 208.038NG39 — | RG06024KNAX 90.0 38NG47 — 
* Field convertible to LP. 
984 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Engines 


XR550 
Professional 
Series 
12V872 
La 
= - BRIGGS&STRATTON 
Gasoline Engines ~v 


Rotation is CCW. Mixer engine 12V818 features internal gear 
box with 6:1 reduction. For outdoor use only; not designed for 
recreational vehicle use. 


XR550 Professional Series—Dura-Bore cast-iron sleeve 
withstands wear and abuse. 12V872 is 4000 rpm; 12V817 is 
3600 rpm; and 12V818 is 3600 rpm. 


900 Series—OHV design with Dura-Bore cast-iron sleeve and 
Dual-Clean air cleaner. 3800 rpm. 


CR950 Series—Features reliable performance with cast-iron 
Dura-Bore sleeve, Magnetron Electronic Ignition, and dual ball 
bearing. 3300 rpm. 


XR1450 Professional Series—Provides high performance 
and extended durability with OHV design and Dura-Bore cast- 
iron sleeve. 3750 rpm. 


XR2100 Professional Series—3600 rpm engine designed 
for frequent use in demanding work environments. Features 
21 gross torque (ft.-Ib.), cast-iron sleeve, and pleated paper air 
filter. 3600 rpm. 


725EXi Series—Walk-behind mower engine allows you to 
never change the oil. Just check oil and add. Features larger 
angled fuel neck and tool-less access to air cleaner for easy 
maintenance. ReadyStart starting system requires no prime and 
no choke. 3200 rpm. 


Commercial V-Twin Series—5-step debris management 
system has chopping fan shreds debris and reduces oil temper- 
ature. Features oil pump, cast-iron sleeve, electronic ignition, 
cyclonic air filter, OHV design, and automotive-style starting with 
EFM. 27.0 gross HP, 3600 rpm. 


Vanguard Vertical Series—Features float feed carburetor, 
Dual-Clean air cleaner, and Dura-Bore cast-iron cylinder sleeve. 
18.0 gross HP, 3600 rpm. 


Shaft Shaft Mfr. Item 

Gross Torque Length Dia. Model No. 
Horizontal 
900 Series 

9.5 Ib- 2 2%a in % in 130G32-0244-F1 55ЕР70 
CR950 Series 

9.5 Ib- 2 2%a in 3A in 13R232-0001-F1 52ҮХ57 
Vanguard Vertical Series 

11.5 2 2%ҙ іп 1in 356447-0080-G1 56М028 

XR1450 Professional Series 

14.5 Ib-ft 33V6& in lin 19N132-0035-F1 357040 

14.5 Ib- 2%in Эд in 19N132-0051-F1 357038 

14.5 Ib-ft 2 4%a in 1in 19N132-0055-F1 357039 
XR2100 Professional Series 

21.0 Ib- 3 3%a in 1in 251237-0045-F1 357041 
XR550 Professional Series 

5.5 Ib- 2 2/%a in % in 083132-1036-F1 12/872 

5.5 Ib-fi 2 2%4 in $^ in 083132-1035-F1 — 12V817 

5.5 Ib- 1 6e in 3A in 083152-1049-F1 — 12V818 * 
Vertical 
725EXi Series 

7.3 Ib- 3 95 in % in 104M02-0197-F1 52ҮХ58 
Commercial V-Twin Series 

39.4 Ib- 4 19/54 in 1% in 49T877-0004-G1 — 20KC43 
Vanguard Vertical Series 

28.6 Ib-ft 355 in 1in 356776-0013-G1 1ТК08 


* For use in mixer applications. 
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Find Air/Oil Filters, Pneumatic Mufflers, and Spark Plugs at Grainger.com®. 


KOHLER- 


use. 


= CARB compliant 


precleaner. 


metal/foam precleaner. 
= CARB compliant 


ENGINES 


GX Series 
Gasoline Engines 


= Horizontal shaft 

= Dual-element air cleaner 

= CARB compliant 

= 3-yr. warranty 

Overhead Valve (OHV) commercial- 
grade engines offer greater fuel 
efficiency, automatic mechanical 
decompression system, and precise 
intake and exhaust control to ensure 
fast and reliable starts. Ball bearing- 
supported crank shaft and cast-iron 
cylinder sleeve provide greater dura- 
bility and long life. Oil alert system 
helps prevent engine damage due 
to inadequate oil. 23PF75 features 

a Cyclone Air Cleaner system that 
decreases the service intervals for 
air filter maintenance. 


Shaft Shaft 
Orientation Gross Torque Length 
Gasoline Engines 
Courage Utility 
Horizontal 9.5 2 ?/ іп" 
Command PRO 6.6 to 7.7 Gross Torque 
Horizontal 6.6 2 21/50 in" 
Horizontal 7.7 lb-ft 2 21/50 in" 
Horizontal 1.1 lb-ft 2 21/50 in" 
Command PRO 9.2 to 20.4 Gross Torque 
Horizontal 9.2 2 ?// in" 
Horizontal 92 2 ?/ in" 
Horizontal 12.5 3% in" 
Horizontal 12:5 3% in" 
Horizontal 20.4 3 V» in" 
Horizontal 20.4 3 V» in" 
Command PRO 27.7 to 51.1 Gross Torque 
Horizontal 27.7 4 in" 
Horizontal 29.9 1 2964 in" 
Horizontal 32.8 4 2%a іп" 
Horizontal 36.5 4 2%a іп" 
Vertical 36.5 355; іп" 
Horizontal 51.1 4 2%a in" 
Diesel Four-Stroke Engine 
Horizontal 13.3 3% in" 
HONDA 


Command 
PRO 6VMW2 


For outdoor use only; not designed for recreational vehicle 


COURAGE UTILITY GASOLINE ENGINE 


Single-cylinder OHV model with cast-iron cylinder liner 
and in-line fuel filter. Engine oil can be added or drained 
from either side of the engine. 3600 rpm. 


COMMAND PRO GASOLINE ENGINES 


Feature electronic ignition, hardened crankshaft journals, 
and a self-relieving choke carburetor. EPA compliant. 


6.6 to 7.7 Gross Torque—4-cycle, OHV engine. 
Cast-iron cylinder liner, aluminum block. 3600 rpm. 
Pleated paper encased filter with perforated metal/foam 


9.2 to 20.4 Gross Torque—Single cylinder, OHV engine. 
16X887, 11M961, 11M962, and 11M963 are 4000 rpm. 
112373 and 6VMW2 аге 3600 rpm. All have low-oil shut- 
down feature. Pleated paper encased filter with perforated 


Shaft 
Dia. 


ж 


0.75" 
0.75" 
0.75" 


E 
E 
1.00" 
1.00" 
1.00" 
1.00" 


1 
176" 
176" 
16" 
1%" 
176" 


1.00" 


Starter 
Type 
118cc 
Recoi 
163cc 
Recoi 
Recoi 
Electric 
196cc 
Recoi 
270cc 
Recoi 
Electric 
389cc 
Recoi 
Recoi 
Electric 
Electric 
Electric 


27.7 to 51.1 Gross Torque— 
V-twin cylinder, OHV engine. 3600 
rpm. Dual-element air filter, except 
24ТМ20 and 24ТМ21 have heavy- 
duty canister-style filters. 


DIESEL FOUR-STROKE ENGINE 

= Tier 4 

Features direct fuel injection, fuel 
filter, full-pressure lubrication, 

and a reborable cast-iron cylinder 
liner. Offers a single cylinder with 
an internal oil filter, electronic 
shutdown fuel valve, control panel, 
and counterbalanced crankshaft. 


3600 rpm. 

Starter Mfr. Item 

Type Model No. 
Recoil PA-SH265-3011 11K737 
Recoil PA-CH245-3152 404M80 
Recoil/Electric PA-CH255-3031 404М81 
Recoil PA-CH255-3152 404M82 
Recoil PA-CH270-3152 16X887 
Recoil/Electric PA-CH270-3031 11M961 
Recoil PA-CH395-3149 11M962 
Recoil/Electric PA-CH395-3031 11M963 
Recoil PA-CH440-3149 112373 
Recoil/Electric PA-CH440-3031 6VMW2 
Electric PA-CH620-3100 24TM15 
Electric PA-CH640-3202 24TM16 
Electric PA-CH680-3135 24TM17 
Electric PA-CH742-3100 24TM20 
Electric PA-CV740-3001 24TM18 
Electric PA-CH980-3000 24ТМ21 
Recoil/Electric PA-KD4402001B 11K750 

LIEU 
270cc 
23PF68 

Shaft Shaft Mfr. Item 

Length Dia. Model No. 
2 4%00 in" ya" GX120QX2  23PF63 
2 4%oo іп" ж GX160QX2  23PF64 
2 шіп %inx18" UNF GX160TX2 23РЕ66 
2 4300 in" y GX160QXE2 23РҒ65 
2 4%o0 in" yt GX2000X2  23PF67 
3 1905 in" 1.0" GX270QA2  23PF68 
3 1225 in" 1.0" GX270QAE2 23РҒ69 
3 1265 in" 1.0" GX390QA2 — 23PF72 
З !25s in" 1.0" GX390QXC9 — 23PF75 
З !25s in" 1.0" GX340QAE2 — 23PF71 
3 1225 in" 1.0" GX390QAE2 23РЕТЗ 
З 1226 іп" 1:0" GX390QNE2 — 23PF74 


OUTDOOR EQUIPMENT Scan. Order. Done. == 
Mowers Details on page А1. 


Commercial-Duty 
Zero-Turn Mowers o 


ZERO-TURN MOWERS 

A wide cutting width and high-performance engines propel 
these mowers to finish large jobs quickly. Fully welded steel 
frames with side discharge. 


Edge—This mower has a 660cc Kohler 6000 series engine 
and foot-operated deck lift. Features durable 34" stamped 
deck constructed of 12-gauge steel. High-back seat with 
springs with sealed ball bearings. 


IKON XD—Commercial-grade mower has fully fabricated 


55MJ67 


Max. Item i 
— қ Е and foot-operated welded deck. Features 726 cc Kawasaki 
HP Cutting Width Cutting Height Speed No. 
Zero Turn Mowers Mud енінен - = FR691 engine. Hydro-Gear EZT transaxles offer increased 
Edge - = m torque and load capacity. Two independent steering levers 
18 7 341 TER DER 3 mph (Reverse), 6 mph (Forward) 55М467 | for easy manuverability. Padded high-back seat with arm 
IKON HD rests and large tires. Dial-operated cut height with 13 
23 hp 52 in 11⁄2 in to 47 in 3 mph (Reverse), 7 mph (Forward) 55MJ70 cutting positions. 


A —cc greenworks MECHO 
Battery-Powered Walk-Behind Mowers 


a Lithium-lon battery Greenworks Pro—Designed with 
Smart Cut technology to improve 
performance and extend run time. 
Digitally controlled brushless motor 
provides greater efficiency and higher 


49AY33 


EGO—Rechargeable electric mowers give you the 
power of a gas engine, without the noise or fumes 
of gasoline, and with the freedom of movement 
of cordless. 45-min. of cutting time on a single 


charge. LED headlights let you mow any time of performance. 
day. Easy push-button starting. Folds flat for easy 
cleaning and storage. 
Cutting Battery Item 
Width Cutting Height Drive Type Voltage Discharge Handle Includes Brand No. 
Walk-Behind Mowers 
20in 1% in to 31352 in Push 20 Mulch, Side or Bag Adjustable (2) Batteries, Bag, Mulch Plug, Safety Key DeWalt 462P34 
21in 1¥% into 4 in Push 56 Rear or Bag, Side ^ Adjustable Mulch Plug, Side Discharge Chute and Bag EGO 49AY33 
21 іп 1¥% into 4 іп Push 56 Rear ог Bag, Side ^ Adjustable Bag, Battery, Mulching Insert, Rapid Charger, Side Discharge Chute EGO 49AY35 
21 in 3^ in to 4 in Push 58 Mulch, Side or Bag Adjustable 4Ah Battery, Bag Mulch Plate, Charger Echo 492R62 
i i i i А (2) 2.0Ah Lithium-lon Batteries, 80V, Bag, Mulch 
21in 1% in to 334 in Push 80 Mulch, Side or Bag Adjustable Plug, Rapid Charger, Side Discharge Chute Greenworks Pro 52К050 
21in 1% in to 3% in Push 80 Mulch, Side or Bag Fixed Battery, Mulch Plug, Rear Discharge Bag, Side Discharge Chute Greenworks Pro 446N36 
21in 1¥% into 4 in Self-Propelled 56 Rear or Bag, Side Adjustable 7.5Ah Battery and 550W Charger, Bag, Mulch Plug, Side Discharge Chute EGO 49AY36 
21 in 1% into 4 in Self-Propelled 56 Rear ог Bag, Side ^ Adjustable Mulch Plug, Side Discharge Chute and Bag EGO 49AY34 
21in ¥ into 4 in Self-Propelled 58 Mulch, Side or Bag Adjustable Bag Mulch Plate Echo 492R56 
Battery Battery Item 
Description Chemistry Capacity Brand No. 
EGO Power Plus Accessories 1 
Power» Series, 56V, 7.5Ah Li-lon Battery Li-lon 7.5 Ah EGO 54YP23 
Rapid Charger — 2 Ah, 4 Ah, 5 Ah, 7.5 Ah EGO 38ZE14 
Charger — 2 Ah, 2.5 Ah, 4 Ah, 5 Ah, 7.5 Ah EGO 38ZE12 
= [HONDA | 
Walk-Behind Mowers [Einen 


Mulching discharge option leaves fine clippings on the lawn to retain moisture and provide nutrients 
while reducing removal time and expense. 


MicroCut twin-blade system uses 4 cutting surfaces to make ultrafine clippings for superior mulching 
and bagging. Offers 8 mowing heights. Roto-Stop blade stop lets you step away from the mower to 
empty the bag or clear items out of the way without stopping and restarting the engine. 
Self-propelled, hydrostatic cruise control transmission offers precise speed control from 2 to 4 mph, 
to change and maintain the right speed for mowing conditions. Rugged, 16-ga. heavy-duty steel deck 
with front bumper and edge guards. 


Cutting Cutting Item 

Width Height Drive Type Engine Displacement Discharge Handle Includes No. 

21in %into4in Self-Propelled (107424: | 160 cc Bag Fixed 820, Bag Нате доз 
986 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Lawn Maintenance Equipment 


СЭС” 


Ud 


22 system 


Battery-Powered String Trimmers 


These powerful trimmers help you make short work of thick brush, without the noise, fumes, or expense of 
gas-powered models. Include 0.08"-dia. cutting line, but can be used with larger diameter line, as well. Line 
length can be easily adjusted via an integral bump feed. Higher amperage provides longer run times. 


Note: For accessories including Batteries, Charger, Trimmer Spools, Trimmer Strap, and Trimmer Lines, see Grainger.com. 


Cutting Battery Charge 
Width Shaft Length Shaft Type Line Dia. Voltage Time 
Cordless String Trimmers 
10% in 48% in to 56% in Telescoping 0.065 in 18 1.5 hr 
11% in 59% in to 63% in Curved 0.08 in 18 40 min 
| 45 in Straight 0.08 in 60 25hr 
15 in 45 in Straight 0.08 in 680 25hr 
54 іп Straight 0.095 in 56 40 min 
| 60 in Straight 0.08 in 18 60 min 
1611 60 in Straight — 008in 18 60min 
Cordless String Trimmer/Edger Kit 
; ; ; ; 30 min 
15 in 48 in Straight 0.095 in 56 toihr 
Battery Battery 
Chemistry Capacity 
EGO Power Plus Battery 
Li-lon 28 Ah 
9 
7 
f / 
4 2 
/ 131116 


447P85 


MECHO "TIRA 
Gas-Powered String Trimmers 


Note: For additional accessories including 
Trimmer Lines, Trimmer Heads, and Blade 
Conversion Kit, see Grainger.com. 


ECHO—Models feature easy-to- 
use ergonomic controls, powerful 
2-stroke engines, i-30 starting 
system, digital ignition, and purge 
bulb. Toolless air filter cover. 
Ergonomic, adjustable U-handle 
helps increase operator comfort 
and control. 


Makita—Features 4-stroke, 
multiposition engine. Dual-stage 
air filter is replaceable and easy 
to access. Antivibration handle 
and bump-feed head. 13L116 
has a fast-turning head, and 
49U821 has a high-torque gear 
case designed to handle heavy 
grasses. 


Engine Shaft Shaft Cutting Mfr. Item 
Displacement Type Length Width Line Dia. Model No. 
ECHO 

21.2cc Curved 48іп —16in 0.08 in GT-225 44X194 

А Straight — 59 іп 17 in 0.095in — SRM-225 44X198 * 

25 Acc Straight 59in — 17in 0.095іп  SRM-2620T 425W12 

: Straight 59in — 17in 0.095іп SRM-266 447Р85 
Makita 
25.4cc Straight 57п — 17in — 0.095in  EM2650LH 131116 * 
Straight — 57 in 17 in 0.095 in ЕМ26521НМ 490821 


*Feature Antivibration Handle. 
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53JH20 


Item 
Includes Brand No. 
Nylon Cord, Trimmer Head Makita 52А229 X 
Shoulder Strap Makita 54XJ49 ғ 
Auxiliary Handle, Battery, 
Charger, Guard DeWalt 53/Н20 
— DeWalt 458P06 60YT12 
210W Charger, 5.0Ah Battery EGO 453F06 
Bare Tool Only Milwaukee 60YT11 
(1) XC6.0Ah Battery, (1) т 
ETE болер) — Milwaukee 60ҮТІ2 e 
(2) Cotter Pin, Battery, 
Charger, Hex Wrench, EGO 413.87 
Multi-Function Wrench 
Item 
Includes Brand No. 
Harness EGO 54ҮР09 
447Р92 
131117 


BILLY = 
GOAT. 


VIETATA MECHO 
Gas-Powered Brush Cutters and Mowers 


Note: For accessories including Brush Blades and Trimmer Line, see Grainger.com. 
HANDHELD 


Makita—Features a fuel-efficient engine with automatic decompression for quick-and- 
easy starting. Oil fill port and drain plug are easy to access. Includes shoulder harness and 
brush cutter blade. 


ECHO—Each brush cutter has bicycle-style "U" handle for control and easy access to 

the throttle and stop switch. Commercial-grade cutting heads with blade conversion kits, 
making them blade convertible. 447P92 features Speed-Feed cutting heads and flex cable 
drive shafts, is extremely lightweight and has a toolless adjusting U-handle that folds for 
storage. Brush blades sold separately for both mowers. 


WALK BEHIND 


Billy Goat—Cuts through weeds over 6 ft. tall, as well as saplings. Features 3-speed 
transaxle with reverse, reinforced blade spindle, and protected rear-mounted clutch and 
Steel plow-style handles. Angled rear discharge deck eliminates packing and wind rows. 


Engine Item 

Description Cutting Width Engine Displacement Brand No. 
Handheld 

Brush Cutter 9in 4 Cycle 25.4сс Makita 13L117 

Brush Cutter 10 in 2 Stroke 42.7CC Echo 44X145 

Brush Cutter 17 in ECHO 25.4 cc Echo 447P92 
Walk Behind, Self-Propelled 

Brush Cutter 26 in Honda GXV 390 cc Billy Goat 5NLJ8 


OUTDOOR EQUIPMENT Scan. Order. Done. == 
Lawn Maintenance Equipment Details on page A1. E 


425wo9 


Gas-Powered Blowers MECHO recita 


20X615 


= 49AY37 “ж өзіні 
ECHO—Feature rotational control to help reduce operator fatigue. 44X133 has 


rubber top-handle grip with secondary handles for all-position operation and WESTWARD (WESTWARD 1/ nakita 
flared-end pipe for moving heavy or wet debris. 425W09 has a curved blower 

tube and shoulder harness attachment that helps reduce user fatigue. Easy Handheld Electric- and 
access variable cruise control button located on curved handle. 44X141 is a Battery-Powered Blowers 


combination blower, shredder/mulcher, and vacuum. 4-blade shredding mecha- 


44YV60 


nism provides 12:1 debris reduction. Includes 35"L intake tube for longer reach | Westward Electric-Powered— design with the power to match or 
and zippered collection bag. 44X133 and 44X141 are CARB and EPA compliant, | lightweight 2-speed blower/vac exceed the performance of тапу — 
425W09 is CARB compliant. includes High/Low control switch and premium gas-powered models. Quiet 
шы С ЕТТЕ РР . collection bag. operation allows use in areas with 
jakita—Lompact and 110 eight model features a commercial-duty engine ы. . noise restrictions. Provides 1 hr. of 
with variable speed control. Fuel system oil mix to gasoline is not required. Makita Battery-Powered—Quieter h time ona single charge. Weather- 
Automatic engine decompression allows quicker and easier starts. than gas-powered blowers have zero stant construction. Extra batteries 
Max. Max. Mir. Item emissions. Lightweight design provides and chargers sold separately; higher- 
Description AirFlow — Air Speed dBA Model No. 30 min. of continuous run time on a amperage batteries provi avenge run 
ECHO i i i 
Blower 2-Stroke. 25.4сс 354cfm — 191 mph ^ 64dBA РВ-255ІМ 44Х133 single charge. Kit SAYWA dip times. 
, ‚25. 453 cim 170 mph 69.3 dBA РВ-2520дА 425400: | 36V Li-ion battery and charger. Charger 
Blower/Mulcher, 2-Stroke, 25.4cc 391 сіп 165 mph 70dBA Е5-250АА 44Х141 actively monitors current, voltage, DeWalt—Quiet, powerful, 
Makita and temperature throughout charging battery-operated blowers give you 
Blower, 4-Stroke, 24.5cc 356cím 145 Blower, 4-Stroke, 24.52  356сіп 145тр! 670ВА  BHXZo00CA — 6MYCO _ 67 dBA ВНХ2500СА 6МҮС0 p 0 ging у-ор give y 
process to optimize battery life. simple variable-speed operation. 


EGO Power Plus—Rechargeable edad 2. ыы with 
blowers have a convenient, cordless Ngger ana: speed сого 


, 
Includes Voltage — AirFlow Speed dBA Model No. 
Westward Electric Blower 


Batter Max Max. Air Mfr. Item 
493W70 Bare Tool, Vacuum Bag 120V 370 сіт 210 трһ 900ВА 20Х615 20X615 
44Х139 52М/Т54 Makita Lithium-lon 
Gy Bare Tool 36V 473 сіт 120 трһ 61dBA ХВ0027 44YV60 
MECHO т лака =GO greenworks (2) Batteries, Charger 36V 473 сіт 120 трһ 61dBA  XBUO2PT  52YW72 
бете емее EGO Power Plus Шїһїшт-1оп 
Gas- and Battery, Charger 56V 530сіт  110mph 65 (ВА 185302 49AY38 
Bare Tool, Battery 56V 480cím | 92mph  64dBA 184800 453D97 
Bare Tool 56V 530сіт 110 трһ 65dBA 185300 49АҮЗ7 
Battery-Powered Backpack Blowers DeWalt Lithium-lon 
Е В Рета : Battery, Charger, 
ECHO—Engines offer cruise control. EGO—Quiet, lightweight Power Standard Nozzle, Flat 60V 423 сіт 125mph 67dBA DCBL770X1 53JH19 
Blowers allow wide-angle tube rotation Plus backpack blower has a Goneentrator Nozzle е 
for optimum mobility. Padded backrest powerful turbine fan for heavy Flat Concentrator Nozzle 90 V  423cfm 125 трһ 67 dBA DCBL770B 458Р05 
and shoulder straps help minimize | debris-clearing power. Variable Baro ТОЙ, Concentrator 20V 450 сіт 125 трі 66dBA DCBL722B  56DK71 
fatigue. L-style frame helps reduce impact speed control and high-efficiency, 
; | Battery, Blower 20V 100сіт 135mph --  DCE100M1 39RV82 
damage, and Posi-loc tubes provide a brushless motor. Nozzle, Charger р 
ion. Mfr. Item 
back рай tha allows ат culation in hot eenworks—Handheld blower Description Mode Ne 
weather. creates Td eI alr Speeds E Hm e ЖЕТЕТ 40V, 7.5Ah DCB407 48ZE86 
. H eries Li-lon battery, ЖР 
| А | that handle tough tasks like 40V MAX Series Li-lon Battery, 40V, 6.0Ah DCB406 40CA30 
Makita—Commercial-duty engine has clearing wet, heavy leaves, grass, 40V Charger DCB114 40CA31 
decompression system for easy starts. and stubborn debris. Designed p Power Plus Accessories i Es БТ — 
n а " OWer- 267165, , ё. l-ton Battery 
Fuel System does not require oil to be with a brushless motor that Powers Series, 56V, 7.5Ah Li-lon Battery BA4200T 5AYP23 
mixed to gasoline. Compact, lightweight provides power and performance. Charger CH2100 38ZE12 
blower comes with adjustable joy-stick Additional features include trigger Makita Arcessorles БЕ — АНИЙ? 
2 А А А eries 1-1оп Battery 
handle, wide backpack straps, and venti- starting, variable-speed control, 18V LXT Battery Charger DCI8RC ANNNA 
lated back panel. CARB Tier Ill and EPA turbo button and cruise control. 
Phase Il compliant. Includes battery. 
Max. Max. Mfr. Item BILLY & 
Description Air Flow — Air Speed dBA Model No. H 
ECHO ss Fouored Walk-Behind Blowers солт 
Tube Mounted Throttle ; ; В 
2 Stroke, 58.2 сс Biücm  2i5mph  70dBA РВ-580ТАА _ 4000043 | Rolling blowers ease leaf, debris, and litter removal, as 
2 Stroke, 63.3 cc 535 сіт 215mph  65dBA РВ-7601МН 820074 | well as pavement surface preparation. An innovative 
2 5 roke, 633 сс Ed cfm 25 mph 5 БА Ecc XI aim and shoot feature allows fingertip airflow direction 
roke, 63.3 cc cfm mp d - i i Я reci j 
2 Stroke 80 cc 1.071 сіт 210mph  80dBA PB-9010H 493X88 control. Lightweight rust- and dent resistant composite 
Hip Mounted Throttle housing has smooth, rounded edges for maximum 
2 Stroke, 58.2 cc 510 сіт 215 mph 70 dBA PB-580H 52DD60 performance and low noise. 
2 Stroke, 63.3 cc 756 сіп 234mph 730ВА PB-/70H 520058 
2 Stroke, 80 cc 1,071 cfm 210 mph 80 dBA PB-9010T 493X87 Max. Mfr. Item 
Makita Gas Powered Description HP Max. Air Flow Air Speed Model No. 
Tube Mounted Throttle Walk-Behind Blowers 
4 Stroke, 75.6 cc 706 сіп 206 mph  76dBA ЕВ7660ТН 493W70 Subaru Gas Engine 6 hp 1,090 cfm 200 mph F602V ЕТТЕ) 
EGO 56 V Lithium-ion Honda OHV Gas Engine 18 hp 2,600 cfm 200 mph F1302H 6TFH5 
Tube Mounted Throttle Blower Accessories. 
Bare Tool 600cfm 145 mph 64dBA LB6000  52WT54 Hose Kit, For Use with 5NLF8 441166 5NLG1 
5.0Ah Battery, Standard Charger 600 cfm 145 mph 64 dBA LB6002 52WT55 Forward Discharge Elbow, For Use with 5NLF8 441130 5NLGO 
7.5Ah Battery, Fuel Gauge, Trailer Lock Down Kit, For Use with 6ТЕН5 440120 5NLG2 
Standard Charger 600 сіт 145 mph 640ВА 1860038 55ЕТ25 Parking Brake Kit, For Use with 6TFH5 440140 5NLG3 
Greenworks 80 V Lithium-Ion Foam Filled Tire, For Use with 6ТЕН5 440279 5NLG4 
2.5Ah Battery, Standard Charger 580 cfm 145 mph 64.7 dBA ВРВ8012510 446М33 Caster Kit, For Use with 6ТЕН5 440293 5NLG5 
988 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Lawn Aerator, Personal & Utility Transport Vehicles 


BILLY 
GOAT. 


Walk-Behind V — 
Aerator 


Improves supply of 
water, sunlight, and 
nutrients to grass roots. 
Features water weight 
System for deeper 
aeration. Thick O-ring 
chain for longer life and 
enhanced lubrication. 
Easy tine engagement 
for operator comfort. 
Semipneumatic tires are 
puncture-proof. Folding 
handle eases transport 
and storage. CARB and 
EPA compliant. 


Working Fuel Tank Item 
Width HP Displacement — Engine Tine Pattern — Capacity No. 
19 in 4.0 hp 118 cc Honda OHV — 4^x7 in 2.1 qt 6TFH3 


35ZD45 


©) CUSHMAN 


Personal Transport Vehicles (PTVs) 


Feature CVT transmission and leaf spring suspension with hydraulic shock 
absorbers. 


NOTE: Replacement parts are available on Grainger.com. 


EXPRESS 


E-Z-GO Express S4 Series handles uneven terrain. Electric model has a quiet, 
TN electric drivetrain and reaches 19.5 mph. Gas model has 13.5 HP Kawasaki 
engine and reaches 17 mph. 


SHUTTLE 


Shuttle Series electric models have 18.1 HP, 48VDC engines and can reach 
top speeds of up to 13 mph. Gasoline models have a 13.5 HP, single-cylinder, 
4-cycle Kawasaki engine and can reach top speeds of up to 16 mph. 350748 
has a top speed of 13 mph. 


Seating Max. Load Item 
Capacity Capacity Features No. 
Express 
Gas 
4 800 Ib Gray Seat, Headlights, Trail Wolf Tires 35ZD50 
Shuttle 
Electric 
2 1,000 Ib Battery, Battery Charger, Headlights, Oyster Seat 357045 
50 psi Front, 70 psi Rear, Brake Lights, Headlights, 
8 1,600 Ib Kenda Load Star Tires, Oyster Seat, Taillights 352054 
баѕ 
2 1,200 Ib ; A қ 357046 
4 1200 Ib Headlights, Links Tires, Oyster Seat 357048 
6 1,200 Ib Headlights, Links Tires, Oyster Seat - 6 35ZD52 
8 1.600 Ib 50 psi Front, 70 psi Rear, Headlights, Kenda 352D53 


Load Star Tires, Oyster Seat, Taillights 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Hauler 800 
35ZD61 


Hauler 800X 
35ZD64 


(Е) CUSHMAN 


Utility Task Vehicles (UTVs) 


Hauler Series vehicles feature CVT transmission and leaf spring suspension with 
hydraulic shock absorbers. Electric models have powerful engines, up to 3 HP 
with a solid state, continuously variable, separately excited speed controller; 
dash-mounted direction selector switch (forward-neutral-reverse); and reduced 
speed reverse. Hitch included. Hauler Pro and Pro-X feature a 72VAC electric 
drivetrain with a 50-mi. range, plus a 12 cu. ft. cargo bed. 38UN39 has an inte- 
grated tie-down system and 18" tires. 


NOTE: Replacement parts are available on Grainger.com. 


Max. 
Seating Load Wheel Item 
Description Capacity Capacity Base Features No. 
Electric 


20 in Trail Tires, Brush Guard Bumper, 
Gray Seat, Headlights, Horn, Manual 
Bed Lift, Rear Hitch Receiver 
Battery, Battery Charger, Gret yeat, 
Headlights, K500 Turf Tire, Rear 
Hitch Receiver, Rear Poly Bed 
Anti-Roll Back, Anti-Stall Motor 
Protection, Diagnostic Indicator, 
Factory Programmable to Application, 
Full Torque, Inductive Throttle Sensor, 
Reduced Speed Reverse, Regenerative 
Pedal Down and/or Pedal Up Braking, 
Seatwrap Mounted Direction Selector 
Switch, Solid State Continuously 
Variable AC Speed Controller, 
Walkaway Braking and Alarm 
Battery, Battery Charger, Brake 
Е-2-60 4 800 Ib 67 in Lights, Convertible Cargo Bed, 
Express 54 Headlights, Radial, Rear Bench Seating, 
SPDR Alloy Wheel, Tail Lights 


Hauler 800 2 80010 65 %in 357061 


Hauler 800X 2 72510 65 Yin 782KM4 


Hauler Pro 2 1,000 Ib 75 іп 38UN39 


[si 


782KM2 


Gas 
Brush Guard Bumper, Gray Seat, 
65 V^ in Headlights, Horn, Plastic Bed 
with Manual Lift, Rear 2 in Hitch 
Receiver, Trail Wolf Tires 
Brush Guard Bumper, Gray Seat, 
Headlights, Horn, Links Tires 
Front, Plastic Bed with Manual 
Lift, Turf Saver Tires Rear 
Brush Guard Bumper, Fuel Gage 
with Low Oil Indicator, Gas 
Spring Assisted Lift, Gray Seat, 
Headlights, Horn, Stryker Tires 
Brake Lights, Fuel Gage, 
Headlights, Horn, Load Range 
C Tires, Oil Gauge, Taillights 


Hauler 800 2 800 Ib 357062 


Нашег 800Х 2 80010 65 Фіп 357064 


Нашег 1200 2 1,20018 —77in 357066 


Hauler 1200X 2 


1,20018 —77in 357068 


989 


OUTDOOR EQUIPMENT 
Litter Vacuums & Broom Sweepers 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


BILLY 5% 
GOAT. 


Litter Vacuums 


Suitable for leaf, litter, and 
debris removal in residential 
or commercial applications. 


Residential/Light 
Commercial Duty—Feature 
a 5-blade serrated impeller, 
zipperless bottom-load mesh 
turf bag with fasteners for 
easy unloading. 12" wheels 
allow maneuvering in tight 
spaces. Clean up to 35,640 
sq. ft./hr. 5NLG6 is for hard 
surfaces, 5NLG7 has a 
1-speed transmission ideal 
for hilly turf applications. 


5NLG7 


Commercial Duty—3-speed with a 6-blade impeller. Top-fill mesh turf bag slides out 
on rails to ease unloading. 14" wheels allow maneuvering over uneven areas. Micro- 
adjustable height control allows use on turf or hard surfaces. Cleans up to 45,000 sq. 


ft./hr. 


Industrial Duty/Hard Surface—Feature cyclonic filtration with dust sock technology 


to help reduce dust in dry conditions. Shift-on-the-fly hydrostatic transmission features 


a variety of forward and reverse speeds for operating in wide open areas and to allow 
maneuvering in tight spaces. 4-latch bag system is easy to operate. 


Sweep :x/ 
Rotary Broom 
Sweepers 


Walk-Behind Sweepers— 
Compact sweepers have a 
powerful Honda engine and an 
oscillating broom head, as well 

as 3 forward gears and 1 reverse 
gear, for excellent performance on 
a variety of surfaces. Multifunction 
controls for travel speed, brush 
speed, pressure, and brush direc- 
tion. Adjustable height allows 
comfortable use. Fold for easy 
storage. Include Multipurpose 
Brush Kit. Additional attachments 
sold separately for year-round 


dirt. Maintenance Brush Kits are 
ideal for sweeping ground cover- 
ings, such as brick pavers, which 
require special care. 


Brush Extension Kit adds 5.5" to 
the broom sweep path, and helps 
with cleaning around corners and 
edges. 


Debris and Leaf Collection— 
Debris Shields help protect the 
user from flying debris, such as 
rocks, sticks, and other scraps; 
Debris Collectors catch the debris, 


Mtr. Item ionali i and direct it into the sweep path. 
Description Cleaning Path Model No. functionality, see page 992 PP 
Residential/Light Commercial Duty Brush Kits—Dirt Brush Kits get Leaf Collectors push and clear 
Push Vacuum with Honda GSV190 Engine 27 in KV601 5NLG6 ; 
Self-Propelled Vacuum with Honda GSV190 Engine 27 in KV601SP 5NLG7 | at embedded and hard-to-remove — leaves from entryways, sidewalks, 
Commercial Duty and parking lots. 
Self-Propelled Vacuum with Honda GSV190 Engine 29 in MV601SP 5NLG8 
Industrial Duty/Hard Surface Description А пат 
Push Vacuum with Honda GX160 Engine 33 in QV550H 42X708 Walk Behind Sw Т р : 
Self-Propelled Vacuum with Honda GX160 Engine 33in QV550HSP 42X709 zm Т Ceanna Т — ETFI ETE 
Self-Propelled Vacuum with Honda GX160 Engine 33in QV900HSP 42X710 48 in Clearing Path with 16 in Brush Dia. SWB-480 20UG76 
Description Modal пеп Brush Kits 
Accessories for SNLGG and SNLET - Multipurpose Brush Kit For No. 20UG65 SMP-400 20UG71 
Hose Kit. 4 in x 8 ft 891125 5NLHO Multipurpose Brush Kit For No. 20UG76 SMP-480 20UG81 
Standard Turf Ba 891132 5NLH1 Dirt Brush Kit For No. 20UG65 SSD-400 20UG73 
Felt Bag Қ 891038 5NLH2 Dirt Brush Kit For No. 20UG76 SSD-480 20UG83 
Accessories for 5NLG8 Maintenance Brush Kit For No. 20UG65 SSM-400 20UG74 
Hose Kit, 5 in x 10 ft 840116 SNLH3 Maintenance Brush Kit For No. 20UG76 SSM-480 20UG84 
Standard Turf Bag 840189 SNLHS Brush Extension Kit For No. 20UG65 SEB-020 20UG75 
Dus sak E HLEN Debris and Leaf Collection 
: Debris Shield For No. 20UG65 PCA-400 20UG68 
RICH НЕНА 42X709, and 42X710 831018 42Х111 Debris Shield For Мо. 200676 PCA-480 20UG79 
Dust Sock 831282 42X712 Debris Collector For No. 20UG65 DCB-400 20UG66 
Replacement Turf Bag with Ring, 35 gal 831617 42X713 Debris Collector For No. 20UG76 DCB-480 20UG77 
Replacement Exhaust Filter 831226 42X715 Leaf Collector For No. 20UG65 LCA-400 20UG67 
Debris Bag Dust Skirt 831268 42X714 Leaf Collector For No. 20UG76 LCA-480 20UG78 
Forklift Broom Attachments Sweep »x/ 
Sweepers—Turn forklifts into Accessory Attachments—Magnet Bars 
cleanup equipment. Sweepers pick up nails and loose metal debris. Debris 
are attached to forklift tines Containment Ends keep debris in front of 
Бало and are suitable for wet and dry Sweeper. Edge Marker Kit allows driver to 
n Kit use, indoors and outdoors. 11"L see exactly where sweeper is located. To 
4CAC4 virgin polypropylene bristles are attach the Pro and Mega Series sweep- 
easy to rotate and change. Mega ers to a skid steer unit, use 54EM87 Skid 
Series requires Forklift Hitch Steer Hitch with Pro Series sweepers 
4AZZ9 for mounting to fork tines. апа both 54EM87 Skid Steer Hitch and 
Forklift Replacement brushes are avail- 54EM88 Adapter Plate for the Mega Series 
Mount able on Grainger.com. sweepers. 
28258 Brush Mfr. Item 
Description Width Model No. 
Sweepers 601 SPB-600 44774 
д in в 
Pro Series 72 in SPB-720 44775 
60 in SMB-600 48776 
Mega Series 72 in SMB-720 44777 
А ыш 96 in SMB-960 4А778 
i i i ccessory Attachments 
Mega Series Magnet Bar Debris Containment Magnet Bar, 60" — HDM-060-1 ACACT 
Sweeper 4CAC2 Ends and Edge Markers Magnet Bar, 72" = DM-072-1 ACAC2 
4AZZ7 4САСЗ Debris Containment Ends and Edge Markers 2 in x 36 in DCE-020-1 4CAC3 
Edge Marker Kit — EDG-020 4CAC4 
Mega Series Forklift Mount 60 in, 72 in, 96 in FLH-200 44779 
To & Меда eres Skid ER Etch = SSH-175-1 54ЕМ87 
apter Plate (Also required for Mega un 
Series Skid Steer Attachment) 75105 ЅаЕМ88 
990 GRAINGER. Find even MORE оп Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Snow Throwers 


Single-Stage 
22PT97 


2-Stage 
Deluxe 
22PT94 


© 


ARIENS 


Snow Throwers and Accessories 


= All snowblowers offer a powerful Ariens AX engine 


Single-Stage—Lightweight, easy to maneuver, and transport. Manual chute 
rotation and deflector control. Foldable handle bars allow easy storage. 


2-Stage Deluxe—3-blade, 14" steel impeller and auger carve out a 24" to 
30"-wide path throwing snow up to 60 ft. A dual-belt auger drive continuously 
sustains engine power directly to the blower head, with no maintenance adjust- 
ments required. Feature a heavy-duty cast-iron gear case with alloy steel gears 
and L-3 severe-duty gear oil. High-performance final drive ratio ensures higher 
torque at wheels and provides superior traction through deep snow. 


ACCESSORIES 


Shear Bolt Kits—Intentionally designed to snap if the auger jams or clogs, and 
will rupture at the designed load limit to protect the auger gear box. 


Maintenance Kit—Kit includes 32 oz. of Ariens 5W30 engine oil, replacement 
spark plug, fuel stabilizer granules, and a spare ignition key. 


Inlet Auger 
Displacement Displacement Clearing Path H Dia. 
Single-Stage 
208 cc 208 cc 21 in 12 in 81% in 
208 cc 208 cc 21 in 12 Yin 8 1382 in 
2-Stage Deluxe 
254 cc 254 cc 24 in 21 in 14 in 
254 cc 254 cc 28 in 21 in 14 in 
306 cc 306 cc 30 in 21 in 14 in 


Accessories 

Shear Bolt Kit, For Use with 5XPT6 and 31MJ51 
Shear Bolt Kit, For Use with 22PT93 and 22PT94 
Maintenance Kit, For Use with 2-Stage Models (This Page) Except 5XPT6 
Slicer Bar Kit, For Use with 5XPT6 and 31MJ51 
Slicer Bar Kit, For Use with 10G176 
Composite Skid Shoe Kit, For Use with All 2-Stage Models (This Page) Except 5XPT6 
Snow Thrower Cover, For Use with 22PT92, 22PT96, 22PT97, 5XPT6, 31MJ51 
Snow Thrower Cover, For Use with 22PT93 and 22PT94 
Protective Floor Mat, 30" x 36" 
Front Weight Kit, For Use with All Models (This Page) 
Protective Cab, For Use with All 2-Stage Models (This Page) 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


2-Stage 
Deluxe 
49XX60 


Protective 
Cab Only 
5XPV4 


Slicer Bar Kits—Use to cut large drifts and packed snow and direct snow 
into the auger; rotate bars down and out-of-the-way when not needed. Can be 
installed without tools. 


Composite Skid Shoe Kit—Nonabrasive shoe protects decorative surfaces 
from snow thrower damage. Kit includes 2 skid shoes and installation hardware. 


Snow Thrower Covers—Water-repellent, tear- and abrasion-resistant covers 
can stand up to rugged environments. 6mm bungee around the edges. 


Protective Floor Mat—Park snow throwers on the raised-edge mat to help 
contain melting snow, and to help prevent gas, oil, and rust spots and scratches. 


Front Weight Kit—Adds 10 Ib. to the front of Ariens snow throwers, to equal- 
ize weight distribution and hold the scraper blade closer to the ground to get a 
cleaner surface. Also enhances operator comfort and control. 


Protective Cab—lInstalls quickly and easily, with no tools required, to protect 
against heavy snow and wind. Freeze-resistant clear windows. Does not require 
weight kit. 


Start Mfr. Item 

Torque Type Drive Gears Model No. 
9.5 ft-Ib Electric/Recoil 1 Forward 938032 22PT97 
9.5 ft-lb Recoil 1 Forward 938024 416L42 
12.5 ft-Ib Electric/Recoil 6 Forward/2 Reverse 921045 49XX60 
12.5 ft-Ib Electric/Recoil 6 Forward/2 Reverse 921046 22PT93 
15 ft-lb Electric/Recoil 6 Forward/2 Reverse 921047 22PT94 
73203900 10L413 
72100600 10L412 
72101300 5XPV9 
73203100 5XPV6 
72406900 5XPV7 
72603100 5XPV8 
72601400 5XPV2 
72601500 5XPV3 
70716800 14V989 
72406500 5XPV5 
72102600 5XPV4 


OUTDOOR EQUIPMENT 
Snow Throwers/Sweepers, Power Brushes & Oil 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Displacement 
Single-Stage 
163 cc 
Single-Stage, Comp 
127 cc 


208 cc 
2-Stage 
208 cc 
250 cc 
208 cc 
250 cc 


783XU7 


Drive 
Type 


Auger 
act Size 
Auger 
Auger 


Disc 
Disc 
Disc 
Disc 


40LJ51 


Clearing 
Path 


22 in 


18 in 
18 in 


18 in 
27 in 
24 in 
27 in 


10 in 


7in 
10 in 
12 in 


12in 
12 іп 


Snow Throwers 
Electric start snow throwers offer a Briggs & Stratton engine 
and use synthetic oil. 


Single-Stage—40LJ51 features an auger-assisted drive 
system with a thermal plastic urethane auger. Manual chute 
rotation and quick deflector. 


55JK85 and 55JK86 offer quick adjust deflector, a compact 
Size, and quick height and distance adjustment. 


2-Stage—FreeHand control and reversible skid shoes provide 
easy control. Friction disc transmission has 5 forward and 2 
reverse speeds. The dash-mounted chute control and on-panel 
deflector control provide easy operation. Steel skid shoes. 


Inlet Fuel Tank Mfr. Item 
Auger Dia. Auger Type Height Torque Lights Capacity Model No. 
Thermal 12%in 7.5 ft-lb No 2.9qt 1696715 40151 
Thermal 12%in 5.5 ft-lb No 3.2qt 10697099  55JK85 
Thermal 12%in 9.5 ft-lb No 3.2 qt 1696727  55JK86 
Notched 20 in 9.5 ft-lb Yes 3.2qt 10696807  55JK88 
Notched 20in —11.5ft-lb Yes 3.2044 1696815 55/К89 
Notched 20 in 9.5 ft-lb Yes 3204 10696614 — 40LJ49 
Notched 20in 11.5 ft-lb Yes 3204 1696619 101,48 


12 in 


783XU9 


20UG65 


SNow:x/ 
Snow Power Brush/Plow 


Polar Trec tires and pneumatic support assures outstanding 
traction and 360? turnability on snow and icy terrain. Attach the 
included snow blade for dual sweeping/plowing capabilities. 
Locking differential feature helps keep you on a straight path. 
Control broom angle, pressure, and speed directly from the steer- 
ing-mounted panel. Offers adjustable height and folds for storage. 


Clearing Mfr. Item 
Path Brush Dia. Engine Model No. 
40 in 16 in Honda GXV Series 160cc 55-4000 20UG85 
All-Season Power Brushes 
Use to clear snow, slush, or debris all the way to the ARIENG 


ground. Rotary broom head is safe for use on decorative 
surfaces. 

783XU7 and 783XU8 have 6 forward and 2 reverse speeds, 
783XU9 offers a Hydrostatic Drive for infinite speed control. 
783XU7 is equipped with 16 in x 5 in directional snow tread tires, 
783XU8 and 783XU9 have 16 in x 6% in snow tread tires, an LED 
headlight, and commercial-grade handlebars. 783XU9 also offers 
a 40? pivoting brush head (20? left/right), adjustable brush height, 
and heated handgrips. 


Clearing Mfr. Item 

Description Path Engine Model No. 
Power Brush 28 in Ariens AX 179cc 921067 783Х0Т 
Power Brush 36 in Kohler CH395 277cc 926087 783Х08 
Power Brush Will ^ 36 in Kohler CH395 277cc 926088  783XU9 


Hydrostatic Drive 
Sweep EX 
All-Season Power Brushes 


Power Brushes—Compact brushes/sweepers have 
powerful 160cc Honda GXV engines, 3 forward gears, 
and 1 reverse gear. The oscillating, rotary broom head 
provides excellent clearing on a variety of surfaces. 
Easy, multifunction control for travel speed, brush 
speed, pressure, and brush direction. Have adjustable 
height and fold for storage. Multipurpose Broom Kit 
included; additional attachments sold separately. 


Accessories—Snow Blade and Snow Brush Kit turn 


Mo. 


Small 
Engine Fuel 


Non-ethanol fuel is 
formulated to provide 
easier more-depend- 
able starts. Remains 


Mfr. нет Pkg. Stable and ready to 
Size Model — No. Qty. 
2-Cycle Premixed Fuel run for up to 2 years 
and Oil (50:1) once poured into the 
iqt 6238 461343 8 . 
Sal e232 aeraa7 —1- [ans keeps for up to 5 
54gal 6234 461344 1 years in an unopened 


can. Helps reduce 
maintenance and 
extend engine life. 


Universal 
2-Cycle Oil 


Clean-burning formula protects 
against heat, corrosion, and rust. 
Use where different ratio mixtures 
are required. For engines with 25 
HP or less. 


4-Cycle Unleaded Fuel 
dqt 6208  46T342 

6202 467346 

6204 467348 


=o 


5 gal 
54 gal 


Mfr. 
Model 
SL2261 


Item 
Size No. 
5TN63 


5TN63 15 oz 


Only One 2-Cycle Oil 


Can reduce oil consumption and particulate emis- 
sions by up to 50% compared to standard oil. Mix 
with 1 gal. of gasoline. 


Mfr. Item 
Size Model No. 
1.8 0z 40092 460507 


MECHO 
2-Cycle Engine 
Oil and Stabilizer 


ECHO Power Blend Synthetic Oil 
(45J373 and 45J374) helps facili- 
tate proper break-in and extends 
the life of your equipment. Red 
Armor 45J377 can stabilize fuel 
for up to 2 years. Cleans away 
existing engine deposits and 
helps protect against carbon 
buildup. 


Mfr. Item Pkg. 
Size Model No. Qty. 
2.602 6450001GE 451373 6 
16 oz 6450006GE 45J374 1 
2.6 oz 6550001E 45]377 6 
STOR-X Fuel 
Stabilizer [ки 


Preserves gasoline and diesel fuel 


Mfr. Item 

Walk Esti ism Model No. your walk-behind rotary broom into an effective snow up to 1 yr. Inhibits formation of 

alk Behind Sweeper : Я 

40 in Clearing Path with 12° Brush Dia. SWB-400 200665 "етоуа! tool. varnishes, peroxides, and gums. 1 
48 in Clearing Path with 16 in Brush Dia. SWB-480_20UG76_ Optional Polar-Trec drive wheels provide posi- bottle treats up to 20 gal. 
Accessories : x А еч Mfr. Item 
Snow Blade For 20UG65 SSB-400 200670 tive traction on snow and icy terrain, find them on Size Model No. 
Snow Brush Kit For 20UG65 SRS-400 200672 Grainger.com. 802 402815 3KB54 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Snow Shovels 


ЖӨНІ WESTWARD gnam 


Fi owes 


9 UnionTools. €^ 


Snow Shovels, Pushers, Brushes, 


Ice Choppers, and Roof Rakes 


Handle 
Description L 
Snow Shovels 
Snow Shovel 


with Straight 22 in 
Handle 


Telescopic, 30 in to 
Extending 37 in 
45 in 


Ergonomic Shaft ; 

Design with 39in 
D-Grip Handle 39 in 
36 in 
37 in 
36 in 


37 in 
Standard : 
Design with 37 in 
D-Grip Handle 97 in 


37 in 
43 in 


Snow Pushers 


Standard Design 48 іп 

with Straight + 

Handle 49 % in 
48 in 


Standard Design ; 
with Steel Braces 4811 


42 in 
42in 
42 in 
Standard azin 
Design with А 
D-Grip Handle “5іп 
43 ^ in 
45 in 
44 in 
U-Shaft/Handle 
Ergonomic 32in 
Design 
27 V» in 
48 in 
48 in 
U-Shaped 50in 
48 in 
50 in 


Snow Brushes with Ice Scraper 


Plastic Contour 16 2 
Grip, Fixed Head 


35in 
Telescopic, 34 in to 
Pivot Head 52 in 
Ice Choppers 
48 in 
48 in 
Standard Design — 48 in 
48 in 
54 іп 
39 in 
Standard + 
Design with 46 Ve In 
D-Grip Handle 52 in 
Snow Roof Rakes 
16 ft 
зро 16 ft 
Telescoping 16 ft 
Handle 
16 ft 
Nonslip 
Telescoping 17 ft 


Handle and Shaft 


Handle Blade 
Material Material 
Plastic Aluminum 
Plastic Plastic 
Stee Aluminum 
Aluminum, 
Stee Polypropylene 
Polypropylene, 
Stee Stainless Steel 
Wood Aluminum 
Wood Steel 
Stee Aluminum 
Polypropylene, 
Wood Stainless Steel 
Wood Steel 
Wood Polypropylene 
Stee Polypropylene, 
Stainless Steel 
Fiberglass Polycarbonate 


Aluminum, 
Wood Polypropylene 
Wood Carbon Steel 
Wood Carbon Steel 
Wood Steel 

Aluminum, 
Wood Polypropylene 
Wood Polypropylene 
Wood Steel 
Wood Polycarbonate 


Fiberglass Polycarbonate 


Replacement EZ Glide Edges for Manplow Snow Pushers 


PRO = 
Replacement — 
EZ Glide Edges — 


Wood HDPE 
Aluminum, 
Steel Polypropylene 
Steel Plastic 
Aluminum Polycarbonate, Steel 
Aluminum Polycarbonate 
Aluminum HDPE 
Aluminum HDPE 
Aluminum HDPE 
Aluminum HDPE 
Aluminum HDPE 
Plastic Polycarbonate 
Plastic Polycarbonate 
Aluminum Polycarbonate 
Aluminum Polycarbonate 
Wood Steel 
Wood Steel 
Wood Steel 
Wood Steel 
Hardwood Steel 
Wood Steel 
Wood Steel 
Ribbed Tempered 
Steel Core — Galvanized Steel 
Aluminum Poly 
Aluminum Plastic 
Aluminum Aluminum 
Aluminum Aluminum 
Aluminum Poly 
— HDPE 
— HDPE 
— HDPE 


Blade 
Ww 


9in 


8 Yin 
18 in 
18 іп 
19 17/25 
in 
18 in 
18 in 
18 in 
18 іп 
18 in 
18 in 
18 іп 


18 in 


24 in 
24 in 
24 in 
30 in 


22 in 
22 Win 
24 in 
30 in 


24 in 


30 in 
22 in 
27 in 


26 in 


20 in 
24 in 
32 in 
40 in 
42 in 
48 in 


3% іп 
біп 
біп 
5in 


3 in 
4in 
7in 
7in 
7in 
7in 
Тіп 
Тіп 


22 in 
23 іп 


24 in 
22 in 


24 in 
24 in 


32 in 
42 in 


4 vin 


13 % in 
14% in 
14 in 
13 in 


14% іп 
14% in 
14 V» in 


13 Yin 


14 ^in 
13 ^in 


13 Yin 


13 Yin 


12in 
12in 
11in 
12 іп 


1125in 
11 ^in 
10 in 
11 in 


10% in 


10 “іп 
1125in 
12in 


21 in 


19 іп 
13 in 
13 in 
15 “іп 
13in 
15 Yin 


3 V» in 
4in 
4Vin 
4in 


6in 
9 іп 
5in 
6in 
6in 
9 iin 
9in 
2in 
6in 
6in 
4 Vo in 
4% in 


6 Vo in 


2 Vo in 
2 іп 
2 іп 


) RAZORBACK 2 


Brand 


Subzero 


Subzero 
Westward 
True Temper 


Westward 


Westward 
Westward 
True Temper 


Westward 


True Temper 
Westward 


Westward 


Seymour 
Midwest 
Structron 


Westward 


Westward 
True Temper 


Westward 


Westward 


Westward 
True Temper 
Union Tools 

Seymour 

Midwest 

Structron 

Westward 


Westward 
Suncast 


True Temper 


True Temper 
Manplow 
Manplow 
Manplow 
Manplow 
Manplow 


Mallory 
Mallory 
Mallory 


Mallory 


Westward 
Westward 
True Temper 
Westward 
Westward 
Westward 
Razor-Back 


Suncast 


Garant 
Westward 
Seymour 
Midwest Rake 
Seymour 
Midwest Rake 


True Temper 
Manplow 


Manplow 
Manplow 


Item 
No. 


21EK35 


16A722 
12U488 
5W938 


21AD03 


12U487 
6YU43 
35NZ65 


21AD01 


4W604 
32KX18 


21AC99 


417174 


6YU39 


6YU37 
4W603 


12U485 


21AC98 


368003 
8AJ16 
4KGN7 


417773 


46MP80 
21AD02 
60PX97 


22D135 


22D136 
420M44 
420M45 
61HN59 
420M46 
61HN60 


1GLR6 
1GLR4 
1GLR2 


1GLP9 


12U484 
12U482 
49AF75 
6YU41 
39FY71 
12U483 
39GA14 


22EN23 


39GA13 
12U486 


9M608 
9XFW5 


22D137 


420M50 
420M51 
420M52 


21EK35 


22D136 


1GLR2 


= 


6YU41 
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21AD03 


420M51 


420M44 


39GA14 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Ice Melting Products & Sprayers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Granular Ice Melting 
Compounds 


Inhibitor system contains CMA (calcium magnesium acetate), a fast-acting, 
longer-lasting ice melter that is safer than calcium chloride. Nontoxic and 
-| noncorrosive when used as directed. 


9. 
Л 
ICE MELTER 


v 


COMPARISON CHART FOR GRANULATED ICE MELTER pret 
a 


5UUY5 
Mfr. Item 
Description Ice Melt Color Size Model No. 
Solo Blue 50 Ib CSOLOSO0BX-GR —5UUY5 
Premiere Blue 1216 CPMO12JG-GR — SUUY4 
Premiere Blue 50 Ib СРМ050Р 4W973 
Premiere Pro Pink 50 Ib SU050BX-GR 4KA50 


Zeolite Winter Traction 
= Effective in all temperatures 
Safe, eco-friendly granules provide better 
traction than sand and resist freezing and 
clumping. Excellent for areas with heavy 
foot traffic and great for vehicles on side 
/ roads. Highly visible green particles embed 
2% into ice and snow for long-lasting trac- 
СОТНАС ұйы tion. Will not harm people or animals if 
accidentally ingested and will not damage 
plants, grass, or concrete parking surfaces. 
Designed to improve soil's nutrient reser- 
voirs, infiltration rate, aerations, and water 
absorption. 


Package 
Coverage Area Type 
Up to 2880 sq ft ug 
Up to 10,080 sq ft 
Up to 504,000 sq ft 


19YX34 


19YX35 


Bag 
2,000 Ib Bulk Tote (Super Sack) ET909X-T 19YX36 


Polyethylene Scoop 
Offers a comfortable molded-in handle 
and is excellent for scooping out large 
amounts of road salt and similar dry 
materials. 


Cap. w Color No. 


3 qt 6in White 


SNowi:x/ 
Walk-Behind 
Electric 
Sprayer 
De-Icer 

= Spray width: 3 to 4 ft. 


Pretreat 
and Пе-ісе 
Backpack 


Safer Choice 

Metal Corrosion Inhibitors 
Safe on Vegetation 
Colored Product 

Safe on Leather 
Anticaking Agents 

Safe on Carpets & Floors 


Freezing Point 


2FGV7 
Load 


Volume 
Cap. Cap. 


р. Cap H 
Storage Bins with Attached Lids 


High Density Polyethylene 


cu ft 45015 20%іп 
12 cu ft 900 Ib 20% in 
Polyethylene 
11.0 cu ft 1,0000 27іп 
18.0 сий 1,7501:  32in 
Storage Bin Accessor, 


Heavy-Duty Material Scoop 


No Protective Clothing Needed | 


Sprayer 
Internal pressure chamber provides operational 
pressure of 90 psi to deliver pretreatment and 
de-icing liquids. Poly tank has easy-fill 4" opening, 
built-in straining basket, and Viton O-rings and 
seals. Poly wand has a continuous spray feature. 

2 poly and 1 brass nozzle provide stream and fan 
spray pattern choices. 


Tank Mfr. Item 

Cap. Model No. 

4 gal 61808 110538 
994 GRAINGER. 


Delivers a consistent spray pattern of any de-icing 
liquid from the main nozzle or alternate spray 
wand. 60 psi pump has On/Off switch for selective 
lane or spot spraying on sidewalks, stairways, and 
hard-to-reach areas. Has a poly tank, heavy-duty 
powder-coated steel frame and handle, stainless 
steel axle, and 13" pneumatic tires. Includes 12V 
battery with 110V charger. 

Mfr. 


Cap. Model 
SL-80 


Item 


No. 
12A764 


Find even MORE on Grainger.com® 


Premiere | Potassium | Calcium 


Solo Premiere Hm Chloride | Chloride 

X X X — — 

X X X — — 

X X X — — 

X X X X = 

X X X — — 

X X X X — 

X X X X — 
zig -8°F 20°F | -5°F/12°F 25°F 
Premiere 


Liquid De-Icer [= vus 

= Effective to -20°F 

Nonchloride formula inhibits corrosion and won't 

damage carpets, floors, or shoes. Safe for vegeta- 

tion. Can be used before storms to prevent ice 

and snow from adhering to pavement. 
Mfr. 


Model 
CPLOO5PL-GR 


Item 


Size No. 
3YB71 


5 gal 


Snow/2x/ 


Poly Material 
Storage Bins 


Weather-resistant bins 
safely store salt, sand, 
fertilizer, sports gear, or 
tools outdoors. Heavy- 


Item duty, UV-protected 
w L No. polyethylene construc- 
tion with forklift pockets. 
33%in 48in 60KD69_ Storage Bins have a 
$34 in_48 in 60KD70 hinged lockable lid. 2FGV7 
30in 30п 26/7 апа 2FGV8 offer a mate- 
Мп 34i 26/8 — rii scoop and content 
«МЛ — placards. 
ша А 
[CHAPIN] 


чаш 
Push Liquid 
Sprayer 

= Cover large areas with up to 12 gal. of liquid 
Features a 24V lithium ion battery for up to 1.75 

hr. of continuous spraying. Movable spraying arm/ 
boom sprays to the front, left, or right. 6"W opening 
for easy filling and cleaning access. Includes 

20"L extension wand with shut-off, poly tank, and 
powder-coated steel frame. Can be used with 
insecticides, herbicides, liquid ice melts, and liquid 
fertilizers. Operating pressure: 40 psi. Spray/flow 
rate: .4 to .5 gpm. 
Tank 


Cap. 
12 gal 


Mfr. 
Model 
97902 


Item 
No. 
415J03 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


OUTDOOR EQUIPMENT 
1-800-GRAINGER (472-4643) Spreaders 


WESTWARD 


Handheld and Shoulder Spreaders 52pE53 416Рэв 
Handheld broadcast spreaders feature 1-hole drop. Durable poly- 
propylene construction resists corrosion. Shoulder spreader is 
ideal for areas where full-size spreaders can't go. Keeps product : 
protected from weather. Trigger-controlled gate opening. 483F40 
Spread Mfr. Item 
Cap. Features For Use With Includes Width Brand Model No. 
Handheld Broadcast Spreaders 
3.8 Ib Easy-Crank Design, Lightweight Seed, Fertilizer, Salt — 5to12ft Westward 8708А  483F40 
3.5 Ib — All Granular Materials — 1to 4ft Tolco 250105  52PE53 
Shoulder Spreader 
25 lb 680 cu in Capacity, Adjustable Gate with Trigger Control, Enclosed Container Keeps Product Seed Products, Granular Padded Adjustable вА Chapin 8700A 416Р38 


Protected From The Weather, Padded Adjustable Strap, Side Baffle Helps Direct Spread of Product Herbicides, Fertilizers Shoulder Strap 


10F633 


Wistwarp Agriefah TurrEx/ 
ша 


60KV33 


CHAPIN: SnNowix/ 
Push Broadcast and 
Drop Spreaders 


Broadcast spreaders spray in a designated pattern 
from the unit. They can have a ‘deflector’ that limits 
the spray reducing where the output goes. 1-hole 
models are best for spreading finer materials such 
as grass seed and fertilizer. Broadcast and drop 
spreaders with high-output (HO) drop are best for 
larger granular materials such as ice melt. Drop 
spreaders drop the product directly below the 
spreader for greater control of location (this could 
help prevent harm to the environment, surfaces, 
vegetation, concrete, etc.). Stainless steel axles 
resist corrosion. Drop spreaders are for sidewalk 
and other controlled spreading applications. Garden 
seeder helps prep rows for planting and accurately 


416P39 


plants seeds at the right intervals. 49Х//59 
Spread Wheel Mfr. Item 
Cap. Drop Type Width Axle Type Wheel Type Dia. Handle — Flow Control For Use With Includes Brand Model No. 
Broadcast Spreaders 
30 Ib 1 Hole 12 ft Steel Pneumatic 10 in Loop Cable Fertilizer, Grass Seed Cover Westward — 10F633 
1 Hole 12 ft Stainless Steel Pneumatic 10 іп Loop Cable and Salt, Fertilizer, Cover Westward — 10F635 
70 Ib 1 Hole 10to12ft Stainless Steel Pneumatic — 12in Curved T Rod Grass Seed C Hopper Screen and Cover — Westward = 10F636 
80 Ib 1 Hole 12 ft Stainless Steel Pneumatic 12 іп Loop Rod and roe Me АЛЫ Hopper Screen and Cover Westward — 4UHC9 
85 Ib Broadcast 10 ft Steel Pneumatic 10 in Fixed Cable Fertilizer — Agri-Fab 45-0531 437885 
Broadcast 10 ft Steel Pneumatic 10 in Fixed Rod — Agri-Fab 45-0532 437886 
Granular Fertilizer, i ; 
Broadcast Up to 12 — Pneumatic — — Manual Lever Granular Herbicide, 3-Side Deflector Kit, TurfEx TS50 60KV33 
_ Granular Pesticide, Seed Heavy-Duty Rain Cover 
100 lb Broadcast 15to20ft Stainless Steel Pneumatic 14 in Fixed stainless Rain Cover, Steel Grate Chapin 825008 416Р40 
: Ice Melt, Rock Salt 
HO 15to20ft Stainless Steel Pneumatic 14in Adjustable Т variable Gate Conical Auger, Metal Gears Westward 45FE32 45ҒЕЗ2 
HO 20 ft Steel Knobby 10 in Fixed Cable Salt and Rock Salt Cover, Hopper Screen SnowEx SP-65 5NTR3 
1 Hole 10to12ft Stainless Steel Pneumatic 14 in Fixed Rod and'Rock Satt, оар Hopper Screen and Cover Westward — 4UHD2 
125 10 aor 
1 Hole 12 ft Stainless Steel Pneumatic 14 in Fixed Rod and Ice Melt, Fertilizer, Hopper Screen and Cover Westward — 4UHD1 
_ Grass Seed 
Broadcast — 10ft Steel Pneumatic — 13in SE E à = Agri-Fab 45-0462 49XW59 
130 Ib = 
Spinner 10% = Pneumatic — Fixed Rod Fertiizer Grass E E Agri-Fab 45-0548 — 55VC69 
160 Ib HO 20 ft Stainless Steel Knobby 13 in Fixed Rod Salt and Rock Salt Cover, Hopper Screen SnowEx SP-85 4CAD2 
Drop Spreaders 
HO 2.3 ft Stainless Steel _ Pneumatic 13 іп Fixed Rod Salt and Rock Salt Hopper Screen and Cover — SnowEx SD-95 5NTR2 
1601b lio 2.3 ft Stainless Steel Pneumatic 13 in Fixed Precise Drop Ice Melt, Rock Salt Top Screen and Cover SnowEx 50-9555 49ХМ93 
Garden Seeder 
Regulated ; Cushion (6) Seed Нан (6) Interchangeable Seed " 
3 Ib Drop 1to 4 ft Steel Polyurethane 11 in Grips Plate (20) Seed Varieties Plates, Protective Fabric Case Chapin 8701B 416P39 
Mfr. Item 
Description For Use With Model No. 
Westward Accessories 
Baffle System to Control Flow Direction Westward Models 45FE33 45FE33 
Salt Deflector Kit No. 10F636 — 10F637 
SnowEx Accessory 
Salt Deflector No. 5NTR3 PDK-020 49XM92 
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Spreaders Details on page A1. 


SuNow :x/ 
Push Broadcast Sprayer 


Completely electric powered with the ability to spray salt brine through the spot spraying wand or front 
boomless nozzle. Ideal for stairs and sidewalks. Powered by a 12V electric pump, rated at 1 gpm at 60 psi, 
which includes a rechargeable battery that fully charges in 12 to 16 hr. Accessible vent cap for easy filling. 
Spray Wheel Mfr. Item 
Cap. w Axle Type Wheel Type Dia. Handle Flow Control Includes Model No. 


12gal Upto4ft Stainless Pneumatic 13in Fixed T Went Shaver “ated Con ан 51-8055 49ХМ94 


437888 


55VC72 


Tow-Behind Broadcast Spreaders Agriefal Suowi3x/ 


These spreaders feature enclosed gears, powder-coated steel tube frames, and pneumatic tires that roll easily over most 
terrain. 5NTR1 has powder-coated axle, sealed bearings, 12VDC electric gate, high-output auger feed, and fits a pin hitch. 


Mount Spread 


Mfr. Item 
Cap. Drop Туре Туре w Flow Control For Use With Includes Brand Model No. 
85 lb Broadcast Pin Hitch 10 ft Cable Fertilizer Broadcast Spreader Agri-Fab 45-0530 437891 
110 Ib Broadcast 10 ft Cable Fertilizer Universal Hitch Agri-Fab 45-0527 437888 
130 Ib Broadcast -- 10 ft Variable Gate Control Fertilizer, Grass Seed, and Salt — Agri-Fab 45-0463  49XW60 
175 10 Broadcast Pin Hitch 10 to 12 ft Rod Fertilizer Grate and Hopper Cover Agri-Fab 45-03297 437R92 

in Hi Fertilizer, Grass Seed, EN - " 

185 10 Broadcast Pin Hitch — Rod and Ice Melt Agri-Fab 45-0547  55VC72 
ms HO  PinHitch Up to 30 ft. Electric Salt Hopper Screen and Cover SnowEx SP-7000 SNTR1 


5NTRO 5NTP9 


Mounted Broadcast Spreaders CAME! ТурғЕх/ 


Rear-mounted spreaders with corrosion-resistant poly hoppers use 12VDC variable-speed motors to adjust the spread width area. 8XTT1 includes On/Off drop 
Switch, mounting brackets, and hardware. Power train-operated spreader 5NTRO has a 3-pt. hitch and manually adjustable flow rate. Rear-mounted spreader 
5NTP9 has a powder-coated steel frame, 2" receiver hitch, and hopper cover. Features electric-controlled flow gate and calibrated drop. 


Mount Spread Mfr. Item 

Cap. Drop Type Type w Flow Control For Use With Includes Brand Model No. 
ATV Rear-Mounted 
12VDC 

; Bait, Fertilizer, Granular Fungicides, Granular Herbisides, Granular Motor Speed А 

14516 1 Hole = 5 to 45 ft Variable Speed Insectisides, Grass Seed, fre Melting Pellets, Pellets, Powders Control Fimco ATV-DMS-12V 8XTT1 
Hitch-Mounted 
PTO 

418 10 Calibrated HO — 3-Point Hitch Up to 30 ft Cable Seed and Fertilizer Cover TurfEx TS700P 5NTRO 
Hitch-Mounted Electric 
12VDC 

2401b Calibrated HO 2 Т Up to 20 ft Electric Seed and Fertilizer Wr кі ТЕХ — TS300EG-1 БМТРӘ 
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OUTDOOR EQUIPMENT 


WESTWARD ®AZORBAK ‘ane 


[Л MIDWEST Toolite® 
Square-Point Shovels—Steel Blade 


STRUCTRON К 


Grip/Type/ Handle Blade Blade Item 
Handle Material L Ww L Gauge Brand No. 
D-Grip 
Standard 
Fiberglass 27іп 9 іп 11 Жіп 14 ga Westward 12V171 
Hardwood 30in 9%іп 11 іп 14 ga Westward 1WG34 
Hardwood 40in 14% іп 15 Y^ in 14 ga Razor-Back 39Ғ798 
Nonconductive 
Fiberglass 27іп 975in 11 ^in 14 ga Nupla 4GFE7 
Mud Sifting 
Fiberglass 29in 9%in 11 “іп 140а Seymour Midwest Toolite — 3PGD6 
Straight Grip 
Standard 
Ash 48in 11 %4in13%in 14 ga Westward 6YU35 
Ash 48 in 11 %in13 Yin 16 ga Westward ALVTI 
Fiberglass 47 іп 994in 11іп 14ga Westward 3YU83 
Fiberglass Cushion Grip 48іп 9 іп 11 % іп 14 ga Seymour Midwest Structron 49DG92 
Nonconductive 
Fiberglass 48in 9%in 11 ^in 14 ga Nupla 4GFE6 
Mud Sifting 
Fiberglass 48 іп 9 Фіп 11 іп 14 ga Seymour Midwest Toolite 3PGD4 
Ergonomic 
Fiberglass Poly Coated 47іп 10іп 11 Жіп 16ga Westward 46MP81 
WESTWARD ASF184 
Replacement Shovel Handles 
Handle Handle Handle Item 
Type Material L Fits Brand No. 
Wood 48in Ореп Back Shovels True Temper — 15F194 
Straight — Poly-Coated Fiberglass 48 in Nupla® Shovels Westward 4LVR4 
Poly-Coated Fiberglass 48 in Nupla® Shovels Nupla 3MD34 
49UG97 


~m == ет. 


Nonsparking Edging 
Spade and Scoop Shovel Qu 


These nonmagnetic, corrosion-resistant tools feature handles made of sturdy 
fiberglass. Spade 49UG97 has D-grip and is perfect for digging, edging, 
transplanting small bushes and trees, cutting sod and small roots, dividing 
perennials, and trenching. Shovel 8RJC5 is ideal for scooping dirt, mulch, snow, 
and grain. 


Handle Blade Blade Item 

Description L w 1 Мо. 
Edging Spade 26 1^ in 1 ^in 1iin 49UG97 
Scoop Shovel 43 Yin 14 іп 17 in 8RJC5 
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Shovels 
4GFE5 | 1WG33 | 


Toolite" «ni 


WESTWARD 
Round-Point Shovels—Steel Blade 


nf ошро 


Grip/Type/ Handle Blade Blade Item 
Handle Material L w L Gauge Brand No. 
D-Grip 
Mud Sifting 
Fiberglass 29in 9%in 11 ^in 14да Seymour Midwest Toolite — 3PGD2 
Nonconductive 
Fiberglass 2/in Qin 11'^in 14ga Nupla 4GFE5 
Shark Tooth, Ergonomic 
Fiberglass 40in Qin 11іп 14ga Seymour Midwest Structron 31MJ63 
Standard 
Fiberglass 27іп 8%in 11 Жіп 14 ga Westward 12V170 
Fiberglass 29in 9 іп 11 ^in 14 ga Seymour Midwest Structron 31MJ61 
Hardwood 30in 8% іп 11%in 14 ga Westward 1WG33 
Wood 12in біп 8іп 16ga Seymour Midwest 31MJ60 
Straight 
Ergonomic 
Poly-Coated Fiberglass — 48in  9in 11 ^in 16ga Nupla 3MD54 
Mud Sifting 
Fiberglass 48in 9¥%in 11 іп 14ga Seymour Midwest Toolite — 3PGC9 
Nonconductive 
Fiberglass 48іп Qin 11 іп 14 ga Nupla 4GFE4 
Standard 
Ash 48 in 8 Yin 11 % іп 14 ga Westward 1W631 
Ash 48in 8%іп 11іп 14ga Westward 4LVT2 
Ash 48in Qin 9%in 14ga Westward 4LVT3 
Fiberglass 48in Qin  1tin 14ga Westward 3YU82 
fiberglass Gushton 48in 9%in 11 іп 14 ga Seymour Midwest Structron 490691 
SEYMOUR 
razorBacx ут 
Ceremonial ш: 
Round-Point j 
Shovels t 
Both have D-grip hardwood handles. 39FZ94 
has a steel blade with chrome finish. 9XEM2 ` d 
has a chrome blade. а 
Handle Blade Blade Item 
L w L Brand No. 
28 in 6in 9 V» in Razor-Back 39FZ94 
29 in 9 in 11in Seymour Midwest 9XEM2 


(GERBER 
Folding Spade Shovels 


Compact folding spades have glass-filled 
nylon handles, and a 6"W serrated blade 
that lets you saw and chop through tough 
roots while digging. 4RDT9 and 4VAH6 
have a boron-steel head. 23NK34 has a 
forged steel head. 45NW05 glass-filled 
nylon handle folds at the touch of a button. 


Open Closed 
Closed Overall Blade Item 
Description L L L No. 
D-Grip Folding Spade 97" 233 8%іп 4RDT9 
D-Grip Folding Spade w/Sheath gy" 23%" 8% in 23NK34 
D-Grip Folding Spade w/Pick 9%" 23% 8 % іп 4VAH6 
Straight Folding Spade g" 167" 6in 45NW05 


997 


OUTDOOR EQUIPMENT 
Scoops, Spades & Storage Racks 


Ш ff SEYMOUR 
WESTWARD LM mipwest 
RAZORBACK 
Spades—Steel Blade 
Grip/Type/ Handle Blade 
Handle Material L Ww 
Drain Spade 
D-Grip 
Ash 30 іп 6in 
Fiberglass 27 in 5 % in 
Fiberglass 29 in 5 Vb in 
Poly-Coated Fiberglass 21 in 6in 
Straight 
Fiberglass 46 % in 5% in 
Garden Spade 
D-Grip 
Ash 30 in 63^ in 
Straight 
Fiberglass 46 3^ in 7 in 
Landscaper Spade 
D-Grip 
Steel 26 in 7in 
Steel 29 in біп 
Roofer's Spade 
Straight 
Hardwood 48 in 7%in 


WESTWARD 
V-Type Trenching 
Shovels—Steel Blade 


Handle Handle Blade Blade 

Material Е w Е Gauge 
Hardwood 48іп біп 11%in 14ga 
Hardwood — 48in 4in 11'4in 14ga 


т” 


Tool Holders 
a Predrilled 


6A111 is a rust-resistant, brass- 
plated clamp that holds hoses and 
handles up to 1%" dia. 3ULJ5 

is a heavy-duty stainless spring 
mechanism that secures shovels 
or other round-handled tools. 


а 
4188 


Blade Item 
L Gauge Brand No. 
16in 14 ga Westward 41188 
14 іп 14 да Westward 12V172 
14 in 14ga Seymour Midwest дорбоз 
14in 14 ga Westward ALVR6 
14in 14 ga Westward 12V173 
12in 14 ga Westward 4LVR9 
12in 14 ga Westward 12V168 
15in 14 ga Razor-Back 13F612 
13 in = Razor-Back 39E759 
12 іп 14 ga Razor-Back 39FZ96 
12U497 
Item 
No. 
12U497 
12U496 


For Use With Material L Brand No. 
Hoses and Handles Brass Plated With Rubber Grips 2 in — 64111 
Shovels or Round Handled Tools Stainless Steel 7 Ve in7 % in Buyers Products 30145 
Shovel and Handle Types 


SHOVEL TYPES 


Round and Square 

Used for digging and moving materi- 

als. These shovels usually have a long, 
straight handle; giving you more lever- 
age when digging. The larger blade size 
comes with a pointed or rounded tip and 
is ideally used for digging, moving, break- 
ing, and turning soil applications. 


Scoop 

Primarily used for moving grain material. 
Feature deeper basin that helps prevent 
spillage and has a deep enough edge to 
help snow removal. 


Spade 

Used for removing material and creat- 
ing trenches of different shapes. Spades 
usually have a small, straight, flat blade 
and a shorter shaft. They are primarily 
used for slicing, lifting, moving, edging, 
and loosening soil and roots. 


Trench 


Similar to spades and are used to dig 
narrow trenches. 


HANDLE TYPES 

Come in straight or D-shapes and are 
made from wood, fiberglass, steel, and 
aluminum. 
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SEYMOUR 
| Шо MIDWEST а 
1WG35 


Scoops—Aluminum Blade 


Grip/Type/ Handle Blade Blade Item 
Handle Material L Ww L Brand No. 
D-Grip 
Fiberglass 27 in 14 3⁄4 in 19 in Westward 120492 
Seymour 
Fiberglass 29 in 15 Ain 19 in Midwest 490696 
Structron 
Poly-Coated Fiberglass 26%in 13 ^in 18%in Westward — 3YU77 
Poly-Coated Hardwood 29 ^in 13%in 18%in Westward 1WG35 
Straight 
Hardwood 62 in 14 vin 18in Вағог-Васк 20,713 
Straight, Ergonomic 
Poly-Coated Fiberglass — 48 in 14%in — 1734in Westward — 4LVR5 
Wi : 4LVR7 
RAZORBACK 
Grip/Type/ Handle Blade Blade Item 
Handle Material L Ww L Gauge Brand No. 
D-Grip 
Western 
Fiberglass 27іп 14%іп  19in 16ga Westward 4LVR3 
Eastern 
Ash 27in 11in 15 in 16ga Westward 4LVR7 
Straight 
Western 
Fiberglass 46%in 14%in 17 йіп 16ga Westward 120489 
Standard 
Fiberglass 43in  11%in 1334in 14да Westward 120493 
Hardwood 48in 14%in 11'^in  14ga  RazorBack 52/М13 
SEYMOUR _ P 
C> лї ~ MIDWEST 
А ® а 
Toolite" WESTWARD 
Scoops—Poly and 
Grip/Type/ Handle Blade Blade Item 
Handle Material L w L Brand No. 
D-Grip 
Nonsparking 
Fiberglass 27 in 14%2in 20 ^in Nupla 4HGC3 
Sifting 
Seymour 
Polypropylene 27 in 14 іп 17 іп Midwest 3PGD8 
Toolite 
Standard 
Wood 30 in 14 256 іп 18%іп Westward 45GV20 
Straight 
А А i True 
Hardwood 48 in 14 іп 17%in тетрег 5GTN4 
Long-Handled 
Powder-coated steel rack features 
10 convenient, movable hooks to 
Store tools. Includes 4 casters with 
brakes. Black color. 
Overall Overall Overall Load Item 
H D М Rating No. 
240 Ib. 
72in 24 in 36in (12010. 486Е61 
per Side) 
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OUTDOOR EQUIPMENT 


1-800-GRAINGER (472-4643) Rakes, Forks & Picks 
$ SEYMOUR 
1WG36 RAZORBACK ПІ MIDWEST 
Rakes а ЕЕЕ unionToo!s 
Туре/ 
Handle Handle Tine Мої Lof No.of Item 31MJ66 39GA07 2WE79 39GA09 
Material L Material Тіпев Тіпеѕ Тіпеѕ Brand No. 
Asphalt/Road SEYMOUR LZ (WESTWARD 
36in Aluminum 36in tin 24 Razor-Back 45NC78 Forks “MIDWEST RAZORBACK 
Aluminum —99in Aluminum 1/п еп 92 Seymour Midwest Rake — 44VN03 Type/ 
66in Aluminum 30in 1іп 20 Seymour Midwest Rake — 41AA82 Handle Handle Handle W of Lof No. of Item 
66in Aluminum 36in 1іп 24 Seymour Midwest Rake 441218 Material Туре E Tines Tines Tines Brand No. 
Wood 52 in Steel 17%in 4in 14 Razor-Back 20KZ08 Cultivator 
Bow Aluminum Straight — 60in біп 4% in 4 Seymour Midwest 31MJ66 
31 Жіп Steel 1Зіп 10іп 16 STANLEY 468F48 Ensilage 
Fiberglass 60 in Steel 1ein  3in 15 Westward 3YU78 Wood D-Gri 30 in Жіп 16 in 10 Razor-Back 39GA07 
9 60 in Forged 16 A in 16 Seymour Midwest Structron 82CJ5 Wood Straight — 48in Y4 in 10in 10 True Temper 49AF68 
60in Forged Steel 16 ⁄4in З йіп 16 Seymour Midwest Structron 490095 Manure 
Seal-Coated ; "m А Wood  Straght  54in 12%in 13%in 6 Westward 2MVR6 
Wood A Steal Win dm. B аш 88 Wood Straight 48in 10 121 6 True Temper — 2WE79 
ey 60 in Steel  164in 2%in 16 Nupla 3MD40 "ud Straight — 60 іп 36 in 10 in 4 Razor-Back 39GA06 
Lake-Skims Floating Aquatic Vegetation and Algae From Water and Cleans the Shoreline Wood Straight 54in 8 %in 8 Win 4 Seymour Midwest 32MJ61 
Aluminum — 132in Aluminum 36in 2¥%in 36 Seymour Midwest Rake — 3RFN4 Wood Straight —54in 35 in 6 in 4 Razor-Back 39GA11 
Landscape Spading 
66in Aluminum 24іп 2%in 24 Seymour Midwest Rake 80117 Wood Wood Dip іп “еп Пп 4  RaorBak 309640 __ 30 in Тє in 11 in 4 Razor-Back 39GA09 
Aluminum — 66in Aluminum 30in 2%in 30 Razor-Back 49АҒ62 
66in Aluminum 48іп 2%in 48 Seymour Midwest Rake — 9VZE1 
Powder- 
Coated 66in Aluminum 36in 2%in 36 Razor-Back 48UF78 200895. 
Aluminum 
Lawn 
Aluminum — 54 іп Steel 24in 13in 24 Seymour Midwest Rake — 9LDH8 
Vinyl-Coated — 48 in Steel 8in 7%in_ 11 rue Temper 5GEA6 LÀ 
Aluminum — 48 іп Steel 18in  8in 25 rue Temper 5GEA5 
uc 48in — Stel — 18in 7in 23 Seymour Midwest  32MJ58 WESTWARD [MAUGHAN] 1THA8 
47 A in Poly 24in 10%іп 26 Westward 46MP82 
48 in Poly 24in  10in 11 rue Temper 49AF69 
Wood 48 п Poy 24 2Уіп 26 Union Tools sew | Mattocks and Picks 
"IN CNN ИПИ ҮП" чоп Tools ЗӘВА12 | Hand tools with dual-function heads particularly good for burrowing, trench- 
Shrub are excellent for breaking up rocky or — ing, and hoeing. Pick points penetrate 
Wood 42 in Poly 8in 4%in 14 Seymour Midwest Rake 32МЈ62 | hard surfaces such as concrete and Soil. 
43 in Poly 8in 1%in 15 Union Tools 39GA05 йа 
... ПОП Railroad Picks Designed to break 
' : up hard, rocky soil and similar materi- 
Cutter Mattocks—Have a hoe on 1 als. Each has chisel point on 1 end. 
“STANLEY. RAZORBACK end and a cutter blade on the other, to ТТНА8 and 4GFF2 have a pick point on 
2-2 cut and dig roots and cultivate soil. the other, 20884 has a ?4" point on 
MIDWEST 31MJ65 Pick Mattocks—Broad mattock the other. 4GFF2 is nonconductive. 
Hoes blades break up hardened soil; 
General Purpose—Use for weeding, planting, Weight буша! тет Band пет 
and other gardening and landscaping activities. Cutter Mattocks 
Tyne/ 5 Ib 36 in Fiberglass w/Molded Grip Nupla 1THA7 
Cutter Mattocks Head Only 
Handle Handle Blade Blade Item я 
Material L W L Brand No. Pick Mattock 16 in — True Temper 52/М16 
а den 3 Thain 9 296 in STANLEY 425R89 58 $e атан оу aer westward ЖГ 
Fiberglass 31 іп 6 s in 5 596 in STANLEY 468F52 aE 22 Ш iberg s НЫ шей Grp ET Мап GFF 
Wood 54 in 6 Y. in 4A in Razor-Back 39GA08 Tlie Haiek Ш merglass upia 
Wood 59% in біп 4Y.in Westward 2MVT3 LA Ei zm Hickory Vaugħan 22F045 
Loop ` z 
- - - - n Railroad Picks 
ааа Ш 4 in 6 in Seymour Midwest 31MJ64 5 lb 36in Fiberglass w/Molded Grip Nupla 1THA8 
Aluminum 60 in 4іп біп Seymour Midwest — 31MJ65 5 р s n 2288. 3 went я AE 
22 07 12.625 in Steel Vaughan 38NF20 
Replacement Handle 
Oe) For 200883, 200884 ; ; 
í ' 36 in Fiberglass Westward 206886 
493V61 | or 200885 
Digging Bars provide leverage while digging and loosening soil or concrete. * 
Pencil-point models make soil penetration easier. Pry Bars are suitable for FISKARS 
prying, levering, and cutting roots. Stand Up 
Overall Head Handle Item 
L Type Material Material Handle Brand No. Weeder 
Digging Bars А r " n 
51 in Standard — Carbon Steel Carbon Steel Ва! Grip Westward 493У61 Improved ergonomics with long handle to prevent stooping and bending 
72in Pencil Point Steel _ Steel Chisel End _ Westward 200887 with knees. 4 serrated claws to pull weeds out of the ground by the roots. 
am Pencil Point Dastlron Fiberglass End Сар Grip Ма ЗБРРЕ Step onto redesigned foot platform to help you break through soil layer. 
48 in Wedge Cast Iron Fiberglass Епа Cap Grip Nupla 4Grrg * | Lightweight aluminum shaft. 
72 іп М/ейде Castlron ^ Fiberglass Епа Cap Grip Nupla 4GFG1 * Handle Blade Blade Item 
72 in Wedge Steel Fiberglass End Cap Grip Westward 200888 L L Material No. 
* Certified nonconductive. 39 in 4in Stainless Steel 49AJ37 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Debris Removal & Sprayers 


WESTWARD’ 
Collapsible 
Containers 


Polyethylene containers 

can be used for storage, 
leaf collection, or waste 
disposal. Collapse to 1%"H 
x 19" dia. Padded handles 
for comfortable carrying. 
Internal support spring holds 
container open. Green color. 


3VB57 


Item 
No. 
2/gal 19in24in 3VB57 
33gal 19 in 32 іп 3VB58 


Cap. Dia. H 


5NLJ3 


(ll \ m Ў 


Truck Debris Loader 


Ideal for picking up cans, grass clippings, leaves, litter, 
mulch, plastic bottles, and other bulk items. Clear, flex- 
ible intake hose allows for visual inspection and quick 
removal of hose clogs. Features a dual 4-blade impeller 
with serrated blades to shred debris for up to 12:1 
waste reduction. Steel housing has a replaceable liner 
for long life and durability. Automatic shut-off when 
intake hose is disconnected to help improve operator 
safety. Multiple mounting options. 


Item 
Description No. 
Debris Loader 
Honda Gas Engine, 13HP, Recoil Start 5NLJ3 
with 8" x 10-ft. Intake Hose 
Accessories 
Swing Away Hitch for Curbside Pickup 5NLJA 
Tailgate Hanging Bracket Kit 5NLJ5 
Discharge Height Extension Kit, 15%"H 5NLJ6 
Discharge Hose Extension Kit, 5 ft. 5NLJ7 
„= 
ж. от, 
Ес 
ig 
CX 
60GV41 53UE04 


35HX48 


Backpack Sprayers 


Lawn/Garden models are ideal for spraying fertilizers. 3LGG7, 6FJE2, 


Description 

Steel Tray Wheelbarrows 
Seamless Steel Tray with Single 
Pneumatic Rubber Wheel 
Seamless Steel Tray with Single 
Solid Polyurethane Wheel 
Folded Steel Tray with Single 
Pneumatic Rubber Wheel 


Folded Steel Tray with Dual 
Pneumatic Rubber Wheels 
Poly Tray Wheelbarrows 

Dual Pneumatic Rubber Wheels 
Solid Wheelbarrow Tires 
Polyurethane Foam 

Rubber Skinned Foam Rubber 
Polyurethane Foam 

Rubber Skinned Foam Rubber 
Slime Smart Tubes 


Pneumatic Tire Flat Prevention 


Powered Backpack Sprayers 


10G167 


Holding 
Cap. 


6 cu ft 
6 cu ft 
6 cu ft 


8 cu ft (Sand), 32 gal 
(Water), 500 Ib (Loading) 


8 cu ft 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 
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Wheelbarrows and Accessories 


Knobby tires provide deep 
traction for maximum 
contact. Ribbed tires provide 
positive steering on hard- 
packed surfaces. 


Steel Tray 
Wheelbarrows—Drawn 
trays are pressed from 
heavy-gauge steel. 4" large 
curl, ball bearing wheels, 
and durable chip-resistant 
finish for added strength. 
Include cross supports, leg 
brace, and fully balanced 

to help prevent accidental 
tipping and spillage. Models 
with solid polyurethane tires 
can run over sharp metal, 
glass, and even nails. 


Handle Tire 
Material Size 
Hardwood 4.00/4.00-8 
Hardwood 4.00/4.00-8 
Hardwood 4.00/4.00-8 
Hardwood 4.00/4.00-8 
Hardwood 4.00/4.00-8 
— 4.00/4.00-8 
— 3.75/4.00-8 
= 4.00/4.00-8 
= 3.75/4.00-8 
= 4.80/4.00-8 
= 4.10/3.50-6 


Poly Tray Wheelbarrows— 
Seamless polyethylene 

trays are durable, easy to 
clean, and corrosionproof. 
All-steel front tray braces, 
cross strips, and "H" braces 
provide extra strength. Steel 
leg stabilizers help make 
them tip resistant. 


ACCESSORIES 


Solid Wheelbarrow 
Tires—Eliminate changing 
flat tires. Universal fit 6" 
ball bearing hub will fit any 
wheelbarrow. 


Slime Smart Tubes— 
Prefilled with a precise 
volume of sealant to seek out 
and seal punctures. Prevent 
flats up to Ye". 


Tire Item 
Tread Brand No. 
Knobby Westward 106166 
Ribbed Westward 106167 
Knobby Westward 106168 
Knobby Westward 20КР46 
Ribbed Westward 100165 
Ribbed Westward 106169 
Ribbed Jackson 6YC67 
Knobby Westward 106170 
Knobby ^ True Temper 46060 

— Slime 1MRE8 

= Slime 1МВЕ9 


solo* 


The ergonomic shape and thick, padded straps with hip belt keep user comfortable during large spraying 
jobs. Features wand holder and level fill markings on the tank. 60GV41 features padded carrying straps, 
antivibration system and pistol-grip handle. 


14U074, 2TRG4, and 3JEK7 can be used with wettable powders. Bleach and Bleach and Disinfectants 


Disinfectant models can be used to help control algae, mold, and mildew. 


Sprayer accessories available on Grainger.com. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Tank Hose Item 
Description Cap. L Nozzle Type Brand No. 
Gas Powered 
66.5cc Engine 3ga.  35ft Adjustable Mist Solo 60GV41 
Battery Powered 
20V Maintenance Free Lithium-ion Battery 4 gal 42in Adjustable Cone, Fan — Black & Decker 35НХ49 
12V Maintenance Free Lithium-ion Battery 5 gal 5 ft Flat Fan Solo Inc. 48XL86 
Air Powered 
Effective Piston Pump with 4-stage Pressure Regulator. 4 gal 48 in — Solo 53UE04 
Tank Hose Wand Nozzle Mfr. Item 
Cap. L Material Type Brand Model No. 
= Lawn/Garden 
A бата 3 gal 48in Polypropylene Adjustable Cone, Fan Solo 4730 — 3LGG7 
3 gal 48in Polypropylene Adjustable Cone, Fan Solo 473 31005 
3JEK7 | sgp 4gal 41/68 Polypropylene Adjustable, Flat Fan and Foaming Field King 190350 16X104 
4 gal 48in Polypropylene Cone, Fan Westward —  36N340 
қ 4 gal 48in Polypropylene Adjustable Cone, Fan Chapin 61500 11К008 
к 4 gal 48 in Plastic Adjustable Cone, Jet Chapin 60100 416Р32 
: 4 gal 48 in Plastic Adjustable Cone, Fan Chapin 61505 416Р42 
4gal 41/68 Polypropylene — Adjustable (2) Flat Fans and Foaming Field King 190328 —6FJE2 
4gal 41/6 ft Stainless Steel Adjustable, Flat Fan and Foaming Field King 190348 140074 
1 4 gal 48in Polypropylene Adjustable Cone, Fan Chapin 61800  2KDY1 
= 4 gal 48 in Polypropylene Adjustable Cone, Fan Chapin 64800  2TRG4 
4 ; Chrome, ; " 
gal 48in Stainless Steel Adjustable Cone, Fan Chapin 61900  2TRG5 
4 gal 48 in Brass Adjustable Cone, Fan Chapin 62000 2TRG2 
4 gal 42in Stainless Steel Adjustable Cone, Fan Chapin 63900 35НХ48 
gal 48in Polypropylene Adjustable Cone Chapin 61575 11К567 
4да 48in Polypropylene E a Fan Ча Solo 475-B ЗЈЕКТ 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Sprayers 


e 
2 
- 30HE90 21535 120478 


ШІ 


D.B.Smith Weswarn SOÍO? 
Janitorial/Sanitation Sprayers 


Ideal for use with cleaning agents. Sprayers feature poly tank, adjustable cone 
nozzle, and Viton seals and gaskets. 


22У91 


Guns SOO? итик D.B.Smith 


Tank Hose Wand/Nozzle Item 
Insecticide and Garden S ra ers Cap. L Material Nozzle Type Brand No. 
р у Bleach Janitorial/Sanitation Sprayer 
; А А Polyethylene Tank 
Portable sprayers are ideal for smaller jobs and suitable for weed control, 1 gai 34 in Polypropylene Adjustable Cone Chapin 3EJR8 
pesticides, and fertilizing. 6KY32 includes a fogging nozzle. 3JEH7 and Foaming Janitorial/Sanitation Sprayers 
3JEH9 include 4 nozzles. 21AC29 and 21AC30 include adjustable brass аш эуе Adjustable, Foaming О.В. Sault ЗОНЕЗО 
cone nozzle. 416P43 features an in-tank filter. 14U075 and 14U076 include Plastic TREE DE 
5 nozzles and an inline filter. Vagal Нове Not Included Plastic АДИ um Chapin 416P34 * 
Tank Hose Wand/Nozzle Nozzle In Tank Item Janitorial/Sanitation Sprayers : 
Cap. L Material Type Filter Brand No. ЕТЕП Tank zm 
Insecticide 1 gal 34in Polypropylene Adjustable Cone Westward 120478 
Polyethylene Tank | 26 › - 1 gal 42 in Polypropylene Adjustable Cone Westward 120481 
1 gal 34 in Polypropylene — — Fine Misting Yes Chapin —6KY32 1 gal 42 in Polypropylene Adjustable Chapin 2TRG8 
1 V5 gal 48 in Polypropylene Adjustable, Flat Spray — Yes Solo 3JEH7 1 gal 5ft Polyethylene Adjustable Cone Chapin  52XH72 
2% gal 48 in Polypropylene Adjustable, Flat Spray — Yes Solo ЗЈЕНӘ 2 gal 42 in Polypropylene ^ Adjustable Cone Westward 120475 
Sluinless Steel Tank - - 2 gal 42 in Polypropylene Adjustable Chapin 2TRG9 
1 Yo gal 48 in Brass Fan, Injector No Chapin —39E761 2 gal 5ft Polyethylene Adjustable Cone Chapin — 52XH73 
Lawn and Garden 3 gal 42 in Polypropylene Adjustable Cone Westward 120476 
Polyethylene Tank 3 gal 42 in Polypropylene Adjustable Chapin 2TRH1 
Ys gal Hose Not included Wand Not Adjustable Yes Solo 41AA37 3 gal 10 ft Polyethylene Adjustable Cone Chapin 52ХН74 
: - е HDPE Tank 
Ye gal Hose Not Included Polypropylene Adjustable Cone Yes Chapin 3LGF4 1 2764 0а] 48 in Polypropylene Adjustable Cone Solo 530Е01 + 
1да 34 in Polypropylene Adjustable Cone Yes Chapin — 22/91 1 2%a gal 48 in Polypropylene Adjustable Cone Solo 530099 
1 gal 34 in Polypropylene Adjustable Cone 7 Westward 120469 | -1274 gal 48 in Polypropylene Adjustable Cone Solo 53UE03 f 
1 gal 22 Е Pal Brass agus able Gone үз барп 21АС29 1% gal 48 in Polypropylene Adjustable Cone Solo  53UE02 
7 gal M Ш тру eng AUS ар Ш селе Y Oh Wan EPKJ 77% gal Hose Not Included Polypropylene Adjustable Cone Solo — 53UD961 
ga Ш оуеттуепе justan B Е Е C apin ТУ» gal Ноѕе Not Included Polypropylene Adjustable Cone Solo — 53UD95 
2 gal 42 in Brass Adjustable Cone Yes hapin _ 35HX46 1% gal Hose Not Included Polypropylene Adjustable Cone Solo —53UD941 
5 gal 5 Ш Brass Adjustable Cone ves Westward 380762 1% gal Нове Not Included Polypropylene Adjustable Cone Solo 530093 
5 gal ad Ш РЯ m ЕБЕ Te oho SPITG Tagal Hose Not Included Polypropylene Adjustable Cone Solo 53UD98 f 
gal in Pot P y m Ustane won’ 55 арт 17%о gal Hose Not Included Polypropylene Adjustable Cone Solo  53UD97 
3 gal 36 in Miter i = Yes Chapin 3LGE3 * Seal/gasket material is nitrile. T Seal/gasket material is EPDM. All others are Viton. 
3 gal 42 in Brass Adjustable Cone Yes Chapin 21АС30 
Adjustable, Flat 5 
4 gal 48 in Polyproylene Fan, Jet Stream, Yes Solo 3JEJ4 [CHAPIN] Қ 
and Hollow Cone < 
Stainless Steel Tank 39D763 
2 gal 42 in Brass Adjustable Cone No Chapin 6KY39 г. \ ® 
2 да 42 in Brass Adjustable cone Yes Chapin — 41AA36 D.B. Smith 50 о 
Steel Tank H H 
2 gal 42 in Brass — No Chapin 3JEV5 Cleaning/Deg reasing 
3 gal 42 in Brass Adjustable Cone Yes Chapin — 41AA34 
Commercial-Grade Lawn and Garden/Insecticide Cleaning/Sanitizing Sprayers 
Polyethylene Tank с В . Р Sui f тм” 
2 ga 41/6 ft Polypropylene Adjustable, Fiat Fan wo ов. ѕтйһ 140075 | SPrayers are acid- and chemical-resistant. Suitable for 
Adjustable ER E indoor/outdoor cleaning. 
3 4 1/6 ft Pol | cei N D.B. Smith 14U076 
9 | БУШУ Өе and Foaming : Б ш Taik Hose Wand/Nozzle Nozzle Item 
i i = mi ap. L Material Type Brand No. 
3 gal 36 in Aluminum Yes Sprayers 51RN54 General Use Sprayers 
Plastic Tank 
"А gal — Polyethylene Metering Dial Chapin 416Р33 * 
i Polyethylene Tank 
ЗЕУТЗ : 2 gal 46 in Polyethylene Adjustable Cone Westward 39D763 
- 3 ga 46 in Polyethylene Adjustable Cone Westward 39D764 
3 ga 46 in Brass, Polyethylene Adjustable Cone Westward 39D765 
Fi P Industrial Use Sprayers 
ire umps Polyethylene Tank 
1 gal 36 in Polypropylene Adjustable, Foaming П.В. Smith 30HE89 
Excellent pumps to Suppress and 2 gal 42 in Polyethylene Adjustable Cone Chapin 35HX47 
prevent fires in remote locations. 2 gal 48 in Plastic Adjustable, Jet, Fan, Cone Solo 167951 
Dual-cone nozzle allows change from 3 gal 36 in Brass 0.5 gpm, Fan Chapin — 21AC36 
К й 3 42i Polyethyl Adjust C Chapi 21AC35 
straight stream to cone spray without Statiless Steel Tank эе Н m 
tools. Hold 5 gal. 2 ga 42in Brass Adjustable Cone Chapin 627169 
H It 3 gal 42 in Brass Adjustable Cone Chapin —4W499 
ose em Р! 
Features Tank Material Length No. Pel алғалы Tank 
Padded Strap and Lumbar Support Polyethylene 50 in 22FH65 Hose Not - 
Collapsible Tank Vinyl 48 in 8МЕ79 3/54 gal Included Brass Adjustable Cone Westward 12U473 
Lumbar Support and Carrying Handle Polyethylene 50 in ЗЕЈТ2 Hose Not Brass, " т 
Tank with Ventilated Backrest, Polypropylene Galvanized Steel 30 in 3EJT3 # gal Included Polypropylene Adjustable Chapin 6КҮ28 
Straps, and Carrying Handle Stainless Steel 30 in ЗЕЛ4 * Seal/gasket material is nitrile. All others are Viton. 
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Sprayers 


Concrete and Etching/ 
Acid Staining Sprayers 


Concrete—Spray solutions up to 30% to 35% solids. Chemical-resistant 
models are resistant to acetone, naphtha, xylene, and toluene. 


39D767 


Etching/Acid Staining—Use for staining concrete. Acid- and chemical- 


resistant seals and gaskets. 


Tank Tank Hose Item 

Cap. Material L Wand Material Nozzle Type Brand No. 
Concrete 

3 ga Polyethylene — 36 in Brass Adjustable Chapin — 21AC33 

3 Polyethyl 5ft Brass ү nd Adie E Chapin А1ААЗ5 

gal olyethylene Polypropylene and i justab e hapin 

3% gal Steel 48 in Brass Adjustable Chapin 42122 
Concrete with Schraeder Valve for Compressed Air Hook-Up 

3 ga Steel 36 in Brass — Chapin 3JEN6G 
3% gal Steel 48 in Brass Adjustable Chapin 6PKJ4 
Concrete (Chemical Resistant) 

3 ga Polyethylene — 48 in Brass Adjustable Chapin — 21AC31 
3 ^ gal Steel 48 in Brass Adjustable Chapin 27/89 
3%gal Stainless Steel 48 іп Brass Adjustable Сһарп 2TRG7 
Etching/Acid Staining 

2 gal Polyethylene 38іп Polypropylene Adjustable Cone Westward 390767 

2 ga Polyethylene 42іп Polyethylene Adjustable Cone Chapin — 21AC34 
Deck Staining 

1 да Polyethylene 34іп — Polypropylene Fan Chapin 22V90 

39D766 
Махомая? 
аА 5 
Industrial Sprayers — Wésnwago V WEE 


Handheld Sprayers—Rugged 
construction with brass accessories 
for everyday industrial use. Wide 
openings permit easy cleaning and 
filling. 


Water Supply Tank—For industrial 
cutting tool applications. Use with 
standard garden hose. 


Cart Sprayer—Includes 2-wheeled 
cart with handle. 


Tank Tank Hose Wand/Nozzle Nozzle Item 

Cap. Material L Material Type Brand No. 
Handheld Sprayers 

3gal  Polyethylene 46 in Brass Adjustable Cone Westward 390766 

3gal  Polyethylene 36 in Brass 0.5 gpm, Fan Chapin 21AC32 

3 gal Steel 42 in Brass Adjustable Cone Сһаріп 22707 
Handheld Sprayer with Funnel Top 
3% gal Steel 42 in Brass Adjustable Cone Слһаріп 27706 
Water Supply Tank 

3gal  Polyethylene — — — Chapin 2TRG1 
Cart Sprayer 

6gal Stainless Steel 10 ft Brass Adjustable Cone Сһаріп 3XL41 


1002 GRAINGER. 


ШШЩ 
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"ww" WEE 


WESTWARD’ 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


а — 
416P35 


7 
жүмсо CHAPIN 
us b 7 


TunrEx/ 


Spot, Trailer, ATV, and Skid Sprayers 


Sprayers are large enough to apply insecticides and herbicides to lawns, 


acreages, fence rows, and ditches. Fimco sprayers are made of corrosion- 
resistant poly and include a full-length drain sump and handgun nozzle. 
Chapin sprayers feature chemical-resistant tanks. 416P35 to 416P37 

include a triple filtration system that helps extend life of sprayer. 4NED5 


is equipped with a pump kit that fits most roller pumps. Use with 3YB55, 


6-roller pump, sold on page 2693. 


Tank Flow Hose Vertical Horizontal 
Cap. Rate PSI L Spray — Spray Pump 
Spot Sprayers 
15gal 1.00рт 35psi 15ft 12ft 25 ft 
15gal 1.00рт 40psi 15ft 18ft 18 
150841 210рт 60psi 150 25ft 35 
25gal 1.2 дрт 35psi 15 128 25 Diaphragm 
25gal 2.1gpm 60psi 15 25 ft 35 
25gal 2.2gpm 60psi 15 26 ft 30 
40gal 3.8 орт 45psi 25 26 ft 35 
Trailer Sprayers 
20 gal. Diaphragm 
25gal 2.2 дрт 70psi 15 30 26 12V Diaphragm 
30 gal. Diaphragm 
60gal 3.8 орт 45psi 25 26 35 12V Diaphragm 
ATV Sprayers 
15gal 2.4gpm 60psi 15 15 30 ft Diaphragm 
25gal 21 gpm 60psi 15 15 30 ft D 
25gal 3.8 орт 45psi 15 26 35 ft 
25gal 3.8 орт 45psi 15 26 35 ft Diaphragm 
Skid Sprayers 
40gal 3.8 орт 45psi 15Ң 26 43ft 
60gal 2.1 орт 60psi 25ft  25ft 35 ft " 
100 gal 2.0gpm 60psi 50ít 20 201t Diaphragm 
300 gal 10.6 орт 580 psi 300ft 37 ft 49 ft 
Utility Sprayer 
5gal 1.0gpm 35psi 15Ң 12 ft 258 
12041 1.0 орт 60psi 8ft 10 15ft 12V Diaphragm 
12gal 1.0 орт 60psi  8ft 10 15 ft 
Three-Point Hitch Sprayers 
55 gal — — 25ft 331 48 ft Diaphragm 
Description Brand 
12V Diaphragm Pumps 
1.2 gpm, For Use with Nos. 4NEC5, 4NEC6, and 4NED7 Fimco 
2.4 gpm, For Use with Nos. 4NEC9, 4NEC8, 4NED2, Fimco 
ANED3, 4NED4, 4NED7 and 4NEE2 
4.5 gpm, For Use with Nos. 4NED6, 4NED8, and 4NED1 Fimco 
Inline Lever Pistol Grip Handguns 
29'L, 100 psi, 36" Connection, Aluminum Extension Fimco 
19'L, 300 psi, 38" Connection, Aluminum Extension Fimco 
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Brand 


Fimco 
Chapin 
Fimco 
Fimco 
Fimco 
Chapin 
Fimco 


Fimco 
Chapin 
Fimco 
Fimco 


Fimco 
Fimco 
Fimco 
Fimco 


Fimco 
Fimco 
urfEx 
Fimco 
Fimco 
urfEx 
urfEx 


Fimco 


Item 
No. 


4МЕС5 
416P35 
4NEC9 
4NEC6 
4NEC8 
416P36 
4NED6 


197Y30 
416P37 
197Y31 
4NED8 


36FL45 
36FL46 
36FL48 
453F65 


86401 
4МЕЕ2 
6HKZ2 
4NED9 


4NED7 
16V882 
16V883 


4NED5 


Item 
No. 


499K33 
499K32 
499К31 


4NEE7 
4NEEG 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Weed Torches, Liquid Fertilizer & Herbicides 


21AC88 


peu ua 
Propane Weed Burner Torches 


Easy-to-use method for controlling weeds. Shop Torch Kit—Ideal for small 
Ideal for use around rocks, pavers, drive- jobs where a large torch is too 
ways, and along fences. Can be used to melt powerful or difficult to use. 


snow and ice on driveways, sidewalks, and Backpack Torch Kit—Excellent 


steps. for spot weeding or where a 
Hand Torches and Torch Kits—ldeal for continuous full flame is not 
spot weeding and pin-point flaming where a — required. Suitable for forest 
full continuous flame is not needed. Require service use, farm, garden, and 
a standard vapor withdrawal cylinder. municipalities. 


36WG58 
8DMYS8 
Ее 2 , P 
Spectracide Enforcer. момѕлмто 8 OSM% 


Herbicides and : 
Horticultural Vinegar «75 ow Asrosciences 


All herbicides meet EPA standards. 


Grass and Weed Killer—Available in RTU and concentrated formulas. 
Concentrate comes іп 32-02. bottles that make up to 10 gal. of usable product. 
Spectracide Weed and Grass Killer is a nonselective herbicide that will kill any 


Item 
Description Propane BtuH Brand No. plant that it comes into contact with. 
Hand Torches with 1-Ib. Cylinder Connector А P А : е : В А А 
36" L Self-Igniting 20,000 Bernzomatic 3DPW7 Vegetation Killer—Works in soil and is soil active. Use on driveways, patios, 
28" L with Spark Lighter 25,000 Flame Engineering 8WU23 j i i j j jaj i 
Hand Torch with 20-Ib. Cylinder Connector, 3"-dia. Bell, 10-11. Gas Hose, and Spark Lighter and sidewalks to kill a variety of vegetation. Pr ovides visible results in 24 hours 
3yL 500,000 Flame Engineering  8NO88 and prevents regrowth for up to 1 year if applied as instructed. 
Torch Kit with Handle Assembly and Regulator for Disposahle Propane Cylinder j ; 
13°L Handle with 4-ft. Gas Hose ш ана p ша 23PF37 Tree and Brush Killer-—5WXR8 kills cut stumps and stops resprouts. Features 
Torch Kits with Squeeze Valve, Adjustable Pilot, and Spark Lighter a blue dye to let you keep track of treated stumps. 8МЈҮО is for broad-spectrum 
20'L Universal Handle, Mini Dragon 25,000 Flame Engineering 45RL14 i i 
AUT Handle wit 10-A Gas Hose 500,000 Flame Engineering — 21AC88 control of brush, broadleaf weeds, and multiple woody species. 
46'L Handle with 25-ft. Gas Hose 1,000,000 BTU Flame Engineering 8YCW3 Item 
9011 Handle with 25-ft. Gas Hose 2,000,000 BTU — Flame Engineering — 8CTY9 Description _ Size Contains Brand No. 
Shop Torch Kit with 10"L Handle, Torch Stand, 10-ft. Gas Hose, Grass and Weed Killer 
Adjustable Needle Valve, and Low Pressure Regulator WeedStop for Lawns A | | 
1%" Bell End 50.000 Flame Engineering 21ҮС89 Plus Crabgrass 1да 0.25% Dimethylamine Salt Spectracide 56ЕС11 
Backpack Torch Kit with 5-ft. Gas Hose, Squeeze Valve, Adjustahle Pilot, and Spark Lighter Control, RTU 
ii = 400,000 | Flame Engineering TTE RTU 1.33 gal 0.12% Diquat Dibromide Spectracide  36WG58 
Propane Cylinder Hand Truck 0.77% Dicamba, 1.15% Fluazifop- i 
Нарт е суй Cylinders — — 80060 32 02 P-Butyl, 2.30% DiquatDibromide  SPectracide 521486 
Concentrate 1да 41.0 % Glyphosate Enforcer  53Ү\99 
5 ga 41.0 % Glyphosate Enforcer 5ЗҮМ01 
- 55 gal 41.0 % Glyphosate Enforcer — 53YW02 
Ó S М Lawn Weed Killer 
Natal Solutions fora Natural World" Roundup QuikPro, 7.5 02 73.3 % Glyphosate 2.9% Diaquat Monsanto — 8MJX9 
= 6AHZ3 Dry Concentrate 6.8 Ib 73.3 % Glyphosate 2.9% Diaquat Monsanto — 8DMY8 
Fish and Seaweed Horticultural Vinegar — 1 ga 20% Acetic Acid OSM 38N634 
= = "pm Weed Killer, RTU 55 gal 20% Acetic Acid OSM 38N635 
Liquid Fertilizer Vegetation Killer 
Я Concentrate 2.5 ga 48.7 % Glyphosate Promax 497Ү81 
All-natural formula prolongs nutrient Tree and Brush Killer 
availability and improves soil structure. Б йет Tordon Liquid, RTU 14 Picloram mum 5WXR8 
Environmentally safe and complementary to ; 
d à {gal  6AHZ3 Garlon 4 Ultra, 2.5 ga Triclopyr Dow 8MJYO 
any sustainability program. OMRI Listed. 5gal бАН74 Liquid Concentrate à AgroSciences 
31NG28 
item Pkg. "ow 
DEM itt Size — Brand Мо. Оу. 
DOWN TO EARTH PROTECTION Anchor Pins 
біпх 1 in Westward 31NG31 75 
біп x 1 іп Westward 31NG29 500 DEM itt 


Landscape Fabric, 
Plant Protection, 
and Weed Barrier 


Anchor Pins—1 1-ga. steel pins can also be used on 
drip irrigation tubing. 


Landscape Fabric and Weed Barrier—Tear-resistant 
Landscape Fabric helps control weed growth, and is 
striped every 12" to aid with plant alignment. Weed 
Barrier blocks weeds and conserves moisture, while 
allowing air, water, and nutrients to reach plants. 


Plant Protection—Lets through air and moisture, 
while helping protect plants and flowers from freezing 
temperatures. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Landscape Fahric 
3x 250 ft Dewitt 444N74 1 


ward 31NG25 1 
ward 31NG32 1 


3x50 
4x 300 


Wes! 
t Wes 


Landscape Fabric, Nonwoven 5 oz. 


6 x 250 ft Westward 31NG23 1 
Landscape Fabric, Woven 5 oz. 
4 х 250 ft Westward 31NG28 1 
Plant Protection Fabric 

3x 250 ft Dewitt 444N75 
6x 250 ft Dewitt 444N76 
10 x 12 ft Westward 31NG33 


р Westward 31NG34 


Weed Barrier 
3 x 300 ft Westward 31NG26 1 
6 x 300 ft Westward 31NG27 1 
Weed Barrier, 3 oz. 

6 x 300 ft Westward 31NG24 1 


= |414 


Landscape Fabric, Nonwoven 3 oz. 


‘DOWN TO EARTH PROTECTION 


Tree Grates 
and Mats 


Increase survivability and improve 


All black plastic Tree Grates are 
lightweight and easy to install. 
Center opening can be expanded 
with standard saw blade. 

Tree Mats conserve moisture and 
stop weed growth without chemi- 
cals and eliminate the need for 
mulch or rock cover. Black color. 


growth in tree and shrub plantings. 


12W289 
Item 
Description Size Brand Мо. 
Tree Grates 
3ftx3ft — 8DL86 
Round 4ftx4ft — 8NKVi 
5ftx5ft —  8DJD4 
aftx4 ft —  BW945 
Square -5ftx5ft — 90167 
Tree Mats 
3x3 ft Dewitt 12W288 
Uncut дуд Dewitt 1201291 
3x3 ft Dewitt 12W289 
Slit-Cut —7y 78 Dewitt 12W292 
Kou 3X3ft Dewit 12W290 
4x4ft Dewitt 12W293 


OUTDOOR EQUIPMENT 
Chain Saws & Hedge Trimmers 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. E 


44X150 
MECHO с 
ПТА " = 
Gas-Powered 53TE35 
Ghain Saws ECHO— Feature digital ignition 


System, purge bulb, integrated choke, 


a Antivibration handles ; н | 
and side access chain tensioner. 


a Bar/chain and oil 
= 2-cycle 
For chain saw chaps, see page 1739. 


Makita—Features large metal 
spike bar and toolless chain tension 


See Grainger.com for chain saws, adjustment. 
bars, chains, sharpeners, and oil. 
Bar Engine Fuel Tank Chain Mfr. Item 
L Displacement Сар. Oiler Brand Model No. 
Top Handle 
12 in 26.9 cc 8102 X Auto/Adjustable Echo CS-271T-12 144Х150 
14 in 35.8 cc 11.2 0х ^ Auto/Adjustable Echo CS-355T-14 44Х154 
Rear Handle 
14in 30.5 cc 8.5 02 Automatic Echo CS-310-14 44X152 
16 in 42 сс 16.20z ^ Auto/Adjustable Makita EA4300FRDB 53ТЕ35 
40.2 cc 13.90z ^ Auto/Adjustable Echo CS-400-18 44X158 
18 in 45.0 cc 15.207 XAuto/Adjustable Echo CS-4510-18 4251106 
59.8 cc 21.80z ^ Auto/Adjustable Echo CS-590-18 520059 
20 in 50.2 cc 16.9 ох X Auto/Adjustable Echo CS-501P-20 — 52WN51 
59.8 cc 21.80z XAuto/Adjustable Echo CS-590-20 20KC05 
24 in 59.8 cc 21.80z XAuto/Adjustable Echo CS-620P-24 521052 
ECHO Chain Saw Case 
Fits ECHO Saws With Up їо 24'L Bar Echo 99988801211 44Х163 


423K75 


= С0) mM 


Роме system 


Electric- and Battery- 
Powered Chain Saws 


For chain saw chaps, see page 1739. 
See Grainger.com for chain saws, bars, 
chains, sharpeners, and oil. 


DEWALT 

Brushless chainsaws deliver the 
performance of gas with the conve- tension with no need for tools. 

nience of cordless. Auto-oiling for 

delivering smooth cuts. Tool-Free MAKITA BATTERY-POWERED 
tensioning system allows for quick bar These tools have an electric brake. 
and chain adjustments with no addi- ^ 53RF95 requires (2) LXT 18V batteries 
tional tools required. (not included). 


Chain Mfr. Item 
Oiler Includes Brand Model No. 


EGO BATTERY-POWERED 
A tensioning knob lets you adjust chain 


Bar Battery 
L Voltage 
Battery-Powered 


12in —20V ^ Automatic Hard Bar Cover DeWalt DCCS620B 423К75 
20V Automatic Battery, Charger, Нага Bar Cover DeWalt DCCS620P1 423К76 
16іп 60V Automatic Bar Cover DeWalt DCCS670B  458P07 
Bare Tool, Top-Handle 
; Auto/ 
16in 56V Adiustable — Ego CS1600 49АҮЗ9 
Rear-Handle C 
i А (2) Batteries, Charger, а 
14in 18V Automatic Guide Bar Cover Makita XCU03PT 53RF94 
i А 3.0 Ah Lithium lon Battery, 
16in | 60V Automatic Charger, Hard Bar Cover DeWalt DCCS670X1 53JH21 
Top-Handię 
10і 18V Automatic — Makita ХС0067 ^ 54XJ32 
18V Automa ic 5 де Bar Cover Makita Х00037 . 53RF95 
14 іп uto, Я ithium-lon Battery, 
36V Adjstable 55) Chain Sheath, Charger Ego 08401 — 387E08 
Р uto d ithium-lon Battery, 
161 Sev Adjustable 56V, Chain Sheath, Charger Ego 051604 49AY40 
Corded Electric-Powered 
Rear-Handle 
14in — Automatic Bar, Bar Cover, Chain Makita | UC3551A 6МҮС9 
16 іп — Automatic Bar, Bar Cover, Chain Makita | UC4051A — 6MYDO 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Description Model No. 
DeWalt Accessories Makita Accessories 
40V MAX Series LXT Series 18V 
Li-lon Battery, 008406: 40CA30 Li-lon Battery BL1830B  4NNN2 
40V, 6.0Ah — 18V LXT Battery, BL1830B-2  6CFC2 
40V MAX Series DCB116 52196 Pkg. of 2 
Battery Charger 18V LXT Battery DCi8RC — 4NNN4 
XR Series Li-lon DCB407 487Е86 Charger 
Battery, 40V, 7.5Ah 36V LXT Battery BL3626 14F063 
EGO Power Plus Accessaries 
ower+ Series, 56V, 
2.5AhLi-lonBattery BA1400T — S4YP?1 
14' Chain Saw 
Replacement Bar AG1400 382Е19 
Rapid Charger CH5500 387Ғ14 
Charger CH2100 382Е12 
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MECHO 77m 
Gas-Powered | 


Hedge Trimmers 


Double-sided blade offers efficient cutting. 
Ergonomic loop handle for improved balance. 


2-Stroke 492R45 and 44X177—Feature 
tip guard, front hand safety guard, blade 
guard, and i-30 starting system for quicker 
Starts. 44X177 has a vibration-reduction 
System for more comfortable use. 


44X177 


4-Stroke 20VG40—A commer- 
cial-duty gear case with tip 
guard, heavy-duty dual-stage air 
filter, steel drive shaft, and multi- 
position lubrication system. 


Max. 
Bar Engine Blade Cutting Fuel Tank Mfr. Item 
L Displacement Type Dia. Cap. Brand Model No. 
2 Stroke 
21 in 25.4сс Double-Sided Tin 20 oz Echo НСА-2620 425W10 
20 in 21.2cc Double-Sided Tin 13.207 Echo НС-2020АА 492845 
21.25 Double-SidedPole іп 1407 Echo  SHC-225 44Х177 
30 in 21.2cc Single-Sided lin 12.5 оо Echo  HCS-2810 52WN53 
4 Stroke Gas 
24 in 25.4сс Double-Sided Y2 in 20.3 ох Makita EN5950SH 20VG40 
48ZE98 


Electric- and 
Battery-Powered ee 


Hedge Trimmers +: 
ELECTRIC-POWERED 

2-handed operation switch for safety. 
BATTERY-POWERED 


20V DeWalt 48ZE98—Features laser- 
cut blades and friction clutch. 


18V LXT 20KR55—Battery and 
charger sold separately. 


18V X2 LXT 20KR57—6-speed dial 
lets you match speed to application, 
Max. 


Cutting Mfr. Item 
Includes Brand Model No. 


6MYD1 


and a 5-position rotating rear handle 
adjusts for comfortable vertical and 
angle trimming. LED battery gauge. 


Milwaukee—49JU95 Hedge trimmer 
features slider crank mechanism and 
all metal gear case. Extended distance 
from the bail handle to the trigger for 
greater control. Tip guard prevents 
damage to the blade. 49JU96 is bare 
tool without charger and battery pack. 


Bar Battery Blade 
L Voltage Type Dia. 

Battery-Powered 
18V, Lithium-Ion 


18V Double-Sided Уә іп" Battery, Blade Makita ХНЏО2М1 53YK03 
Cover, Charger 
20V  Double-Sided 32 іп" Battery, Charger DeWalt DCHT820P1 48ZE98 
22 in (1) Battery, Pole 
Hedge Trimmer, (1) C 
есі тн. Hedge trimmer head, DCPH820B 
20V Double-Sided іп (1) Pole back end, DeWalt 7 DCB205 65DG55 
(1) Blade sheath, 
(1) Shoulder strap 
i Гг ;» High Demand Battery, py; F 
24in 18V Double-Sided — 34 in Rapid Charger Milwaukee 2726-21HD 49JU95 
1 18V  Double-Sided — %6 in" Blade Cover Makita XHUO4Z 53ВҒ96 
Mh. 18V Double-Sided Asi (2) Battery, Blade Makita XHUOAPT 53RF92 
Cover, Charger i 
Bare Tool 
22 in 20V  Double-Sided 32 іп" — DeWalt DCHT820B 487Е97 
— Double-Sided — 94e in" — Makita XHUO27  20KR55 
24in 18V  Double-Sided Жіп == Milwaukee 2726-20 497096 
Ваге Tool, (2) Battery and Charger, Sold Separatel 
25% — — Double-Sided iim = Makita ^ XHUO4Z 20KR57 
Corded Electric-Powered, 120VAC, 4.8Ah 
Bare Tool 
22in -- Double-Sided 2 іп" = Makita UH5570  6MYD1 
24in 56V  Single-Sided іт — Ego HT2400 453Ғ07 
25in -- Double-Sided Жіп Makita UH6570  6MYD2 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Description Model No. 
тоа — EXER CEA DCB404 — 40CA29 
eries ‚4. айегу 
Li-lon Battery Е АВ 40V Charger DCBi14 — 40CA31 
18V LXT Battery, " eries Li-Ion 
Pkg. of 2 BL1830B-2  6CFC2 Battery, 40у 7.5Ah DCB407 48ZE86 
18V LXT Battery 40V MAX Series 
Charger DC18RC ANNN4 Battery Charger DCB116 52JL96 
36V LXT Battery BL3626 14Ғ063 EGO Power Plus Accessories 
Power+ Series, 
56V, 2.5Ah BA1400T 54ҮР21 
Li-lon Battery 
Charger CH2100 387Е12 
Rapid Charger CH5500 387Ғ14 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Pruners 
45A331 
Gas-Powered Pruners &- | 
i К Я Ваг Overall Engine Mfr. Item 
Both models feature side-access chain tensioner and easy-to-grasp Description L L Displacement Model No. 
ergonomic handles with rubber over-mold for added comfort and Sae Powered Pruners if gi m -— n 
А " mae я ixed Shai in in 2 cc - 
handling. 45A331 features 7.6 fl. oz. oil reservoir with easy-fill Telescoping Shaft i2in ^ 448 in 254 cc PPT-2620 425W08 
opening, rubber left and right handle grips, and shoulder strap. Pruner Extensions 
425W08 has a large 20.6 fl. oz. fuel tank for extended run time. 3-ft. Length for Use with 45A331 = — = 99946400011 — 45A337 
FISKARS” 
492429 
WESTWARD x 
Ыы JAMESON 
co RO MS V Mtr. Item 
Description Cutting Cap. Brand Model No. 
Tree Pruners Tree Pruners 
А А Single Telescoping Pole 
Ideal for clearing away tree branches in 12-ft. Pole, 12" Saw, 1" Lopper, Double Lock Extension 1in Fiskars 393951-1001 492427 
the path of CATV aerial lines and in tele- 13-ft. Pole, 15" Saw, 1% Lopper and Slide Lock 1 іп Westward — STFN2 
p ^ ti a licati e 14-ft. Pole, 13" Razor Saw, 11⁄4" Lopper , Twist and Lock Extension 1 іп Corona TP6870 8МЕК2 
communication applications. 14-ft. Pole, 15" Saw, 114" Lopper, Double Lock Extension 1in Fiskars 393981-1003 492428 
16-ft. Pole, 15" Saw, 1^" Lopper, Double Lock Extension 1 іп Fiskars 394731-1001 497429 
Multiple Poles 
(1) 6-ft. Extension Pole, and (1) 6-ft. Base Pole, 13" Tri- А y Я 
| | | Cut Saw, 1%" Lopper, Fixed Pulley Side-Cut Pruner 1 Жіп Jameson FG-6PKG-1 SKRE7 
(2) 6-ft. Extension Poles, (1) 6-ft. Base Pole, 11⁄4" i " 
Lopper, Fixed Pulley Side-Cut Pruner, Adapter ШАШ Jameson FG-14K ЗКАЕВ 
2) 6-ft. Extension Poles, (1) 6-ft. Base Pole, 13" Saw, i Е m 
| | 0, Lopper, Double Pulley dide Cul Pruner, Adapter ШШ Jameson BL-6PKG-6-PR 20KP53 
Pruning Components 
Pole Saw Heads 
Pole Saw Head (Center Blade Mount) with Mounting Pin and Adapter -- Jameson PS-3FP 5KRFO 
Pole Saw Head (5KRFO) with 13" Tri-Cut Saw Blade (QMYHO) = Jameson PS-3FPS1 9FEX6 
Pole Saw Head, 16" Saw Blade, 1" Lopper Tin Jameson PH-11-PKG 9JGZ3 
Tri-Cut Saw Blades 
13” Tri-Cut Saw Blade = Jameson SB-13TE 9MYHO 
` 13” Tri-Cut Blade with Gullets — Jameson SB-13TE-GUL 16X107 
^ 13" Tri-Cut Blade with Hook — Jameson SB-13TE-H 16X106 
16" Tri-Cut Saw Blade — Jameson SB-16TE 5KRF1 
16” Mammoth Tri-Cut Saw Blade — Jameson SB-16TE-W 16X105 
Extension Pole 
6-ft. Fiberglass Hollow Core Extension Pole -- Jameson FG-6 5KRE9 
5KRE8 Pruning Head and Pole 
Side-Cut Pruner (114" Lopper) with Fixed Pulley, Adapter, and Rope 1 in Jameson PH-14-PKG 8F385 
Fiberglass Telescoping Pole with Female Ferrule, Adjusts 7 to 14 ft. — Jameson TP-14F 9R636 


- қ м 
WESTWARD Cononn. 


SEASON AFTER SEASON 


FISKARS: BREA -—- aa 
Pruners м 16X037 


Titanium Bonded Nonstick and 429037 ткн 
Titanium Nitride coatings improve = 
blade strength and help blades stay Et 
sharper longer; Titanium Bonded and 8 = 
Nonstick coatings also improve corro- ` EE. 
Sion resistance. Stainless steel blades do — :B 
are inherently corrosion resistant. = Oa SE 
Bypass and Anvil—Bypass models 429U24 49U740 
have curved blades to allow clean 429U39 
cutting, and can cut near the trunk | 
without crushing plant tissue. 468F45 ita Material Costing Material Grip Type Жш Вгапа Майы i 
FATMAX has a grip hook for maximum Вураѕѕ Pruners 
cutting power on large limbs. Features win Stainless Steel rom Meta Ergonomic Bin Clauss 19574 429023 
ergonomic nonslip rubber grips Stainless Steel - Plastic Ergonomic 8in Clauss 19567 429U37 
for comfort and curved handles to ШАП а Nonstick Me al Cushioned 8 ” іп Westward — STENO 
INGIEASE leverage. TICN-coated blades “п Stee Low-Friction Metal ЕНЕ 8 Wr Fiskars 398393-1002 16X037 
will cut through 1" of live growth | Steel = Metal Ergonomic 8 win Corona BP6250 81758 
with minimal effort. Anvil pruners are th ‘Steel = Metal Ergonomic 8% in Corona BP 3180D 8Y095 
excellent for cutting woody stems or anxii Panera Titanium = Metal Ergonomic 3A in STANLEY BDS6036 468F45 
deadwood. 3^ in Stainless Steel APRES Metal Ergonomic 8in Clauss 19575 429U24 
Flower—Flower pruners have Stainless Steel = Plastic Ergonomic 8in Clauss 19568 429U38 
pointed blades that can easily maneu- | Steel Nonstick Metal Cushioned тіп Westward = 5TFN3 
шашы Е Seel ама Ergonomie 03. Мем“ — ыр 
Stems. 

— Stainless Steel — Metal Nonslip 7 іп Corona AG 4930SS 49U740 
2-Pc. Cutter Sets—include bypass 2-Pc. Cutter Sets 
pruner and flower pruner. Vo іп, Жіп Stainless Steel = Multi-Component — Ergonomic біп, 7 Ve in Clauss 19569 429039 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Loppers, Shears & Hand Saws 


Scan. Order. Done. =i 
Details on page A1. 


21EJ14 


е: а 429021 


— 
жон ree. аа 555.2 
«ы 35ZD43 


Мс. 909 


SEASON AFTER SEASON 


WESTWARD’ 


Loppers FISKARS” «<> 


Bypass design is ideal for cutting 
green, living growth; anvil blade design 
cuts dry, dead growth. 


Bypass—Longer handles with force- 
multiplying mechanism. Titanium 
carbo-nitride (TiCN) coating on 468F46 
and 425R86 allow blades to retain 
sharpness. SyncDrive technology adds 
more cutting force than nongeared 
loppers. 


Compound Lever Bypass—Lever 
mechanism helps reduce cutting effort. 


Antimicrobial Bypass—Titanium 
blades resist corrosion and adhesives. 


Blade Handle 
Cutting Cap. Material Material 
Bypass Loppers 
Ре in - Stee Steel 
1i in Steel Wood 
T%in Steel Wood 
1%in Steel Aluminum 
2in Stee Aluminum 
2 14 in Steel Aluminum 
2 V4 in Steel Aluminum 
Compomd Lever Bypass Loppers 
1 in Stee Steel 
Antimicrobial Bypass Loppers 
itanium Bonded® Aluminum 
—— Telescopic Bypass Loppers 
tin Titanium Bonded® Aluminum 
Anvil Loppers 
1%in Stee Aluminum 
2in Stee Aluminum 
PowerGear® Bypass Lopper 
2in Stee Aluminum 


2RDL4 


Stainless steel is 3 times harder 
than untreated stainless. Blades stay 
sharper longer. Telescopic Lopper 
429U21 extends from 19" to 24". 


Anvil Loppers—Have nonslip grips 
and telescopic aluminum handles. Gear 
mechanism on 2RDN2 helps reduce 
cutting effort. 


PowerGear Lopper—Geared lopper 
gives you up to 3 times more leverage 
than traditional loppers. Low-friction, 
rust-resistant coating prevents sap and 
debris buildup on blade. Ergonomic 
handles. 


Overall Item 
L Brand No. 
32 іп STANLEY 468F46 
26 in Corona 21EJ14 
29 % in Westward 22B47 
27 іп їо 40 еіп Westward 28019 
31 in STANLEY 425R86 
26 in Corona 38A101 
32 іп Согопа 38A102 
37 in Fiskars 10F483 
30 in Clauss 429020 
24 in Clauss 429021 
27 іп їо 40»: in Westward 2RDL8 
28 іп їо 41 еіп Westward 2RDN2 
32in Fiskars 35ZD43 


5UJF2 


429U25 


Штилер: STANLEY) FISKARS 


I” 
JANESON co 


Hand Saws 


& 
RONA. 


SEASON AFTER SEASON 


Bow Saws—Westward saws have a lightweight tubular steel frame with 
safety tension lever. Stanley FATMAX Bow Saw has a high-tension control 
knob, durable knuckle guard, and comfort molded grip. 24" removable blade. 


Pruning Hand Saws—Blades fold or slide out of the way. Triple-edge teeth 
cut quickly. Titanium Bonded blades on 429U25 resist corrosion and adhe- 
sives and stainless steel is 3 times harder than untreated stainless. 


Tri-Cut Saws—Hard chrome-plated tri-edge blades provide a cleaner cut 
than a single blade. Impulse-hardened teeth. An index finger stop provides 


additional safety. 
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21EJ13 


WESTWARD’ 
FISKARS’ 


HEDGE SHEARS 


Increases leverage. Bumper pads 
protect hands. 


Dial-a-Cut—Wavy-blade shears cut 
easily. Adjustment knob for harder or 
softer cuts. 


Power-Lever—Self-sharpening, 
serrated blade. Handle adjusts from 
25" to 33"L. 


Power-Gear—Have 2 gears to aid 
cutting force, reduce cutting effort, 


Antimicrobial Handles—Titanium 
Bonded shears are harder than 
untreated stainless, so blades stay 
sharper longer. 


3-Pt. Compound Cutting Action— 


and provide leverage through the cut. 


TER O 


429041 
CORONR. 


SEASON AFTER SEASON 


Hedge and Garden Shears 


Heat-Treated Blades—Straight 
edge with limb notch shears feature 
comfortable nonslip grip. Blades can 
be resharpened. 


GARDEN SHEARS 

Titanium Bonded resist corrosion and 
adhesives. Nonstick Titanium 429U32 
resists tape, glue, hook-and-loop, and 
sap. Micro ceramic coating will not 
wear off—up to 100,000 cuts. 


SHARPENER 

Sharpens straight edge tools, such 
as hedge shears, anvil loppers, and 
pruners. 


Blade Handle Overall Item 
Description Blade Size Material — Material L Brand No. 
Hedge Shears 
MI TH 10 in Aluminum — 24in Westward 5TFN4 
Dial-a-Cut 9in Steel Rubber 23 in Westward 27849 
Power-Lever 10 in Steel 33 in Fiskars SUJFO 
Power-Gear 10 in I Aluminum — 23 іп Fiskars 357042 
Antimicrobial Handles | 8in tanium Plastic 32 in Clauss 429022 
Heat-Treated Blades 8 %in Steel Hardwood — 21 % іп Corona 21EJ13 
Garden Shears | 
Із Antimicrobial ар 8%in Clauss 429032 
Green Antimicrobial Tamam Plastic 
Handles, Includes 3in 8in Clauss 429U41 
Sheath 
Sharpener 
Manual, Pocket Size ya Carbine Plastic Sin Corona 21EJ15 
5KRF2 “м, 
Blade Blade Handle Overall Item 
Description Size Material Material L Brand No. 
Bow Saws 
Bow Saw 21 in Stee Steel 23 іп Westward 28014 
Replacement i "- i 
Blade For 2RDL4 21 in Stee 21 in Westward 2RDL5 
Bow Saw 30 in Stee Steel 32%in Westward 28016 
eplacement ; = ; 
Blade For 2RDL6 30 in Stee 30 in Westward 2RDL7 
ҒАТМАХ Bow Saw 24 іп Steel Plastic 24 in 5ТАМГЕҮ  468F47 
Pruning Hand Saws 
Retractable w/ 1 ч + ч ? 
Carabiner Clip 10in Stainless Steel Fiberglass 20 in Fiskars 5Р2 
Folding 8in Steel Multi-Component 17%in Jameson  5KRF7 
Folding 9in Stee Multi-Component 17 “іп Westward 2RDN1 
Folding Тіп Steel Plastic 9 in Fiskars 357044 
Curved 13 in Stee Plastic 13 in Corona  ӨХҮМЗ 
Curved 14іп Titanium Bonded® — 21 іп Clauss 429025 
Tri-Cut Saws 
Tri-Cut Saw 13 in Stee Rubber 18 “іп Jameson  5KRF2 
Leather Shea. Ain = = 20%2in Jameson КВЕД 
Tri-Cut Saw 16 in Stee Rubber 21%in Jameson  5KRF3 
eather Sheath -gijn E - 22Уіп Jameson БКВЕ5 


Find even MORE on Grainger.com® 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


OUTDOOR EQUIPMENT 
1-800-GRAINGER (472-4643) Brush Clearing & Forestry Tools 


Axes, Machetes and Hawkhill Knife GERBER cien WESTWARD 


General purpose axes drive their wedged blade into wood to fell trees, remove branches, and 
split logs. They have a single-bit head attached at a right angle to a long handle. Axes require 
two hands to swing and maximize their striking force. Fiskars Machete 45НЕ08 is for grass, soft 20C890 
fibrous plants, light brush, perennials, and small roots. The hook/tip is for dividing plants, clump 
cutting (pulling motion), and digging small roots and weeds. Serration for precision cutting of 

grass. 45HE11 is for large dense areas of lighter weight material. Blade tip chops grass, palms, 
and branches. Westward models have a steel blade with a powder-coated paint finish, resistant 


to rust and abrasion. Hawkbill Knife has carbon steel blade and ergonomic plastic handle. Teen 
Cutting Overall Blade Handle Item 
Edge L L Material Material Brand No. 
Axes y 
3 іп 23 Yin Stee Plastic Gerber 33GM33 
3 in 28 in Stee Multi-Component Fiskars 357083 
4%іп 36 іп Stee Wood Westward 20C890 45HE11 
Machetes 
6in 13 in Steel Fiber Composite Fiskars 45НЕ08 
10^ in 17 in Stee Plastic Westward 31MJ57 31MJS6 as 
11in 17 ^ in Stainless Steel Rubber Gerber 446G09 
13 76а іп 19 іп Stainless Steel Rubber Gerber 446610 
15 іп 29 in Stee Fiberglass Fiskars 45HE11 
16 Yin 25 in Stee Plastic Westward 31MJ56 ж = 
19 in 27 Vain Stee Plastic Westward 31MJ58 £————À 31MJ55 
Hawkbill Knife А 
Зіп 9in Stee Plastic Westward 31MJ55 


Brush Clearing Tools FISKARS: hn É 


Brush Axe has a thick, drop-forged blade and nonstick coating. Insert-molded design prevents 
blade from loosening. Machete Axe body slices grass and vines while the hook is used for 
power chopping grass and palms. The head can be used for quick, controlled chopping. The 
end of the axe is used for push cutting and chiseling. Double-Edge Bush Hook is for clearing 
brush, weeds, tough vines, and undergrowth. Carbon steel blade has both edges sharpened. 
Clearing Hook allows controlled cutting for medium brush, woody stems, small branches, and 
hard fibrous plants. The hook/tip provides heavy-duty pulling motion for removing suckers, 
clearing vines. Coarse saw edge for precision cutting. Use Ditch Bank Blade for clearing under- 
growth. Carbon steel blade has both edges sharpened. Clearing Hatchet works on light/medium 


16X040 


,PULI 


branches. Hook is for light-duty pull cutting. 4HGC4 
Cutting Overall Blade Handle Item 
Description Edge L L Material Material Brand No. 
Brush Axe bin 19 in Steel Fiberglass Fiskars 16X040 
Machete Axe 18 in 29 in Steel Plastic Fiskars 45HE12 
Double-Edge Bush Hook 12 in 3ft Steel Fiberglass Nupla 4HGC4 
Clearing Hook — 18 in Steel Fiber Composite Fiskars 45НЕ09 
Ditch Bank Blade 16in 4біп Steel Wood Council Tool ^ 90091 90091 
Clearing Hatchet 9in 18 in Steel Plastic Fiskars 45HE10 


mm" TIMBER TUER. 


Brush and Log Removal Tools 


BRUSH PULLERS SKIDDING TONGS 
Easily clear brush with gripping teeth and strong, wide Ideal for skidding and dragging oYreo 
opening jaws that will not slip when engaged. operations. Opens to 25 in. 1.25 
in-dia. steel tongs stay sharp for a 
SHRUB AND CLUMP PULLERS "EE" long time. Powder-coated finish. 
Feature triple chain system with no-slip gripping links 
that act as a choker to remove large shrubs, clumps of MINI LOG GRAPPLE 
brush, and small trees. Easy-to-assemble grapple with 12 
teeth grabs hold of logs for skid- 
ROOT CUTTER N ding and lifting. Powder-coated 
Hardened serrated-edge blade and slide hammer cut finish provides durability. 3000 Ib. 
easily through soil, removing roots without ripping up capacity. 
landscape. Slices roots up to 12" deep. 
Item 
For Use On For Use With Brand No. 8M963 

Brush Pullers 

Yin to З in Brush or Stumps ATVs/UTVs Brush Grubber 9GMU4 

Yin to 4 in Brush or Stumps Subcompact Tractors up to 30 HP Brush Grubber 8YLD1 

1.5 іп to 5 іп Brush or Stumps Tractors up to 40 HP Brush Grubber 9EMZO 

2in to біп Brush or Stumps Large Tractors & Trucks Brush Grubber 9YF70 

Shrub and Clump Pullers 

Shrubs/Clumps to 174 ft dia ATVs/UTVs Brush Grubber 87253 

Shrubs/Clumps to 1% ft dia ATVs/UTVs Brush Grubber 9YF69 

Shrubs/Clumps to 1% ft dia ATVs/UTVs Brush Grubber 52RW67 

Root Cutter 

Unwanted Roots By Hand Brush Grubber 8YG78 

Skidding Tongs 

Log Size 25 in ATVs/UTVs or Utility Tractor Timber Tuff 8M963 

Mini Log Grapple 8Ү678 і 

Log Size 2 in to 22 in ATVs/UTVs or Utility Tractor Timber Tuff 45TP37 45TP37 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Garden Tools, Tillers, Diggers & Augers 


Scan. Order. Done. ef 
Details on page A1. E 


AMES 


=. 415М70 
EST. 1774 мә» 


Garden Hand Tools | 
A = 


Ames tools feature heavy-duty ) 
stainless steel blades and an жіп” 


415М71 


ergonomic handle design. They 415M72 
offer soft gel-grip inserts for 
comfortable all-day use. Clauss 
tools have corrosion-resistant 
steel blades. Trowel and trans- 
planter have straight handle. Bulb 
digger has D-handle. 429U31 
Blade Handle Item 
Description L Material Brand No. 
Trowel 534 in Polyethylene Ames 415M70 
Transplanter 5 іп Polyethylene Ames 415M71 
Cultivator күлі Polyethylene Ames 415M72 
Bulb Digger 4 іп ABS/TPR Clauss 429U31 


44X219 


р y 494P16 


MECHO 


lBSOUTHLAND" 


Gas-Powered Tillers 
and Cultivators 


Tiller/Cultivator—Features reversible, hardened-steel tines that provide a 
smooth tilling action. Worm gear-type transmission provides high torque and 
high tine rpm. Throttle control and water-resistant stop switch are easy for 
operator to reach. 


Cultivator—Lightweight mini cultivator features 2 rear, 7" plastic wheels and a 
3-pc. folding handle. 


Rear Tine Tiller—Features forward and reverse gear drive. Includes 13" solid 
rubber tires and foldable, pistol grip handles. Fuel system oil mix to gasoline is 
not required. 


Tilling Tine Working Item 

Description D L М Brand No. 
Tiller/Cultivator 
Two-Cycle 21.2cc Engine 10 in 4in 9 in Echo 44X219 
Cultivator 
Two-Cycle 43cc Engine 5in 8in 6into10in Southland 6FWJO 
Rear Tine Tiller 
4-Stroke 212cc OHV Engine 8in 11in 18 in Southland 494Р16 
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ж 
| AbilityOne, ы м SEYMOUR 
G ff 5979 


STRUCTRON |5) un; 


Manual Post 
Hole Diggers 


For digging into hard, heavy gravel soils. 
49DG94 has a safety green, premium 
fiberglass handle with comfort grip 

and 3M retroreflective tape. The 11-ga. 
blades are hardened and sharpened. 


Distance 
Between 
Handle Blade Head Item 
Tips Size Brand No. 
Fiberglass Handle 
48 in 6%in 5%in AbilityOne 520022 
Seymour 
3MD47 48in 6%in біп Midwest 490694 
Structron 
48in 6%in — Nupla 3MD47 
49DG94 4GFF3 72in 6% іп — Nupla 5GVA1 
Nonconductive Fiberglass Handle 
48іп 6%in — Nupla 4GFF3 


MECHO 
Gas-Powered Bulb Planting 
Drill and Pot Auger 


Cordless drill has an all-position 
diaphragm with purge pump carbure- 
tor, for heavy-duty performance at 
any-angle. Keyed chuck holds drill 
shanks up to 1⁄2". Electronic ignition 
provides quick, easy starts. Reversible. 


52DD78 


Mfr. Item 

Description Model No. 
2-Cycle 25.4cc Engine Drill EDR-260 52DD78 
7' x 16" Gal. Pot Auger 99944900070 31ER79 


~ 

MECHO en 

Gas-Powered Earth/Ice Auger 

Ideal for most earth, snow, and ice drilling operations and is 

suitable for a variety of auger diameters. 30.2:1 gear ratio 

allows for fast cutting speeds. Frame assembly and heavy-duty 

handle help reduce vibration for greater operator comfort and 

allows for 2-person operation. 44Y645 

Mfr. Item 
Description Max. Drilling Torque Model No. 

Gas-Powered Earth/Ice Auger 
Two-Cycle 42.7cc Engine with x 
Variable Throttle Control 48.97 ft/lb EA-410 44Y641 
Earth/Ice Auger Bits 
4" dia. with Point, 36'L 99944900170 44Y644 
б" dia. with Point and Spring, 34°L 99944900180 44Y645 
8' dia. with Point and Spring, 34°L 99944900190 44Ү646 
10" dia. with Point and Spring, 3471. 99944900200 441647 
Dual-Blade Ice Auger Bits 
8' dia. x 40°L 99944900280 44Ү656 
10° dia. x 40°L 99944900290 44657 
Replacement Auger Point Bits 
2" Earth Auger Point 99944900270 44Y654 
Ice Auger Point 99944900275 44Y655 
Extension Shafts and Adapter 
7 dia. x 1211 Extension Shaft 99944900220 44649 
7 dia. x 18'L Extension Shaft 99944900210 44648 
7%" dia. їо 1" dia. Earth Auger Adapter with Spring 99944900335 44Y660 
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54DH93 


54DH91 


Plate Compactors and Tamping Ram 


PLATE COMPACTORS 


Heavy-duty shock mounting helps 
reduce vibration to upper engine 
handle. Sealed belt cover helps keep 
out sand and soil, and open plate is 
self-cleaning. 


Single Direction—Plate compactor 
has water tank, sprayer, and collaps- 
ible handle. High-powered engine with 
low fuel consumption. Fluid tank and 
dolly wheels are removable for easier 
movement. 


Reversible Plate—Forward and 
reverse gears allow greater mobility in 
trench work. Heavy-gauge cast-steel 


Plate 
Description Size Force 
Plate Compactors 
Single Direction 
with Loncin Engine 
Reversible with 
Honda GX270 Engine 
Tamping Ram 
Loncin Loncin Engine —  Tiinxi3in 400010 35010 700 VPM ?20in 24in 275]b 54091. 


18 in x 23% іп 2300 Ib 
14% in x 28% in 2500 Ib 


11inx13in 400016 


WESTWARD 
Operating 


tools. 


Description 
Operating Wrenches 
Уд" Square Key with 60" T-bar Handle 
Water Meter Keys 
Water Meter Keys 
Meter Keys 


Water Meter Keys 


Эд" dia. Shaft and %'W Groove and 60" T-bar Handle 


base plate resists wear. Centrally 
located lifting bar and dolly wheels 
ease transport. Wraparound cage helps 
protect plate from damage. Use to 
compact asphalt, gravel, and mixed 
materials. 

TAMPING RAM 

Features heavy-duty roll cage and 
heavy-duty throttle cable. Includes 
removable dolly wheels for easier 
mobility. Utilizes lean carburetor 
settings and additional measures 

to reduce the emissions of carbon 
monoxide, oxides of nitrogen and 
hydrocarbons which are produced in 
the combustion process. 


Item 


Vibration w L Weight No. 


3600 VPM 20in 39in 18016 540Н93 


4300 VPM 21in 48in 27510 6LCW4 


350 їо 700 УРМ 20in 24in 275 1) 954DH91 


Wrenches and men 
Meter Keys 

Heavy-duty steel construc- 

tion with T-bar handle for 

maximum turning leverage. 

Use to reach underground 

valves. Powder-coated 

for corrosion resistance. 

31MJ69 and 31MJ70 are 31MJ70 
multifunction wrenches with 

3 keys stored on the wrench 

(held in place with spring- 

Steel snap pins) eliminating 

the need for 3 different 


Item 
No. 


31MJ68 
31MJ69 
31MJ70 


31MJ72 
31MJ73 


WESTWARD 
Tampers 


Sturdy cast-steel heads 


handle heavy-duty leveling 
and compacting of dirt, gravel 


and asphalt. 


8" Plate 

Straight 

Tube with Rubber Grip 
10" Plate 

Straight 

Tube with Rubber Grip 
Straight with Butt Grip 


Soil Probes 


Use to locate buried conduit 
and pipe. Feature a metal tip 
to help protect the fiberglass 
shaft. Nonconductive models 


are shock resistant. 


= 


Handle 
L 


42 in 
43 in 


42 in 
43 in 
48 in 


Description 


-ft. T-Bar Handle 


-ft. T-Bar Handle, Nonconductive 


-ft. Steel Probe with Grip 


-ft. T-Bar Handle, Nonconductive 


m 
JAMESON 
V 


Telescoping Measuring Pole 


Lightweight, nonconductive fiberglass pole allows one 
person to accurately measure height clearances and 
horizontal distances for bridges, overhead lines, and 
in telephone and railroad applications. Has eye-level 
measurement reading window with English scale. 


OUTDOOR EQUIPMENT 
Utility Tools 


| 38ZD98 2UE99 


-| 


Handle 
Material 


Wood 
Steel 


Wood 
Steel 
Fiberglass 


4-ft 
4-ft 
4-ft. ERIS Probe with Replaceable Metal Tip 
4 1 
5-ft 


Includes removable hook and carrying bag. 


Description 


25-ft. Overall Length, 58" Retracted Length 


Mfr. 
Model 
TP-125N 
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10Ғ481 


1MDW6 


Mfr. 
Model 


11334GR 


1142500 
6894185 


Brand 


True Temper 
Westward 


True Temper 
Westward 
Nupla 


8LXK9 


Item 
No. 


Item 
No. 


GHFZ7 
38ZD98 


1MDW6 
38ZD97 
2UE99 


OUTDOOR EQUIPMENT 
Fencing 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


4LVE3 


4LVN9 


Hardware Cloth, Netting, 
Wire, and Barbless Cable 


» Galvanized steel construction Mesh Item 
Gauge Size H L No. 
HARDWARE CLOTH AND Hardware Cloth and Poultry Netting 
Hardware Cloth 
POULTRY NETTING vain SOR ALVES 
Hardware Cloth—Welded cloth has a 19 in : 50 t АЕТ 
double zinc coating for maximum rust Trin t — 504 ALVES 
resistance and long life. Can be used as з Ип 3 500 4LVE4 
tree guards, window covers, on screen Aln 4 ave M 
doors, gutters, and more. 27 Yin 3f 1008 4Р6 
Poultry Netting—A lightweight contain- Poultry Netting eg 
ment solution for many maintenance Tin 198 50й 4LVFl 
projects. For use in plant protection, animal 1 Ш 3 50 t auez 
cages, as a soil erosion inhibitor, and more. Tin 4 50ft 4LVF4 
WIRE AND BARBLESS CABLE 0 M ой ЭН CAE 
3 i: : 2in 2 50ft 4LVF7 
Electric Fence Wire—2 wire gauges 3n 3 БОП 4LVF8 
in different lengths work with most farm 2in 4 50ft 4LVF9 
voltages. 2in 6 50ft E 
Smooth Wire—Durable, single-strand -—— cable No. 
wire with rust-resistant finish is ideal for Electric Fence Wire 
bundling, hanging, and tying. 17 1,320 ft ALVR1 
А | M 17 2,640 ft ALVR2 
Barbed Wire—Can be installed in line or 14 1,320 ft АРВ 
as loose coil. Ideal for agriculture, animal Soci ire 2,640 ft АРД 
boundary, military and prison protection, 12 V ga 390 4LVP7 
and security applications. Barbed Wire - 2 Barbs every 5" 
| 12% ga 1,320 ft ALVN9 
Barbless Cable—Economical way to Barbed Wire - 4 Barbs every 5" 
control livestock without the entanglement 15 Ye ga 1,320 ft APA 
f a barbed wire fen Barhless Cable 
dangers of a barbed wire fence. 12 5 ga 1,320 ft ALVP2 
— 34L449 
T=NAX 
MAURITZON 
Scaffolding Netting c 
Privacy and Debris Screens are durable, 
lightweight, tear resistant, and easy to Item 
install. HDPE screen material will not кл а Color Brand .. No. 
absorb water. Windscreen is ideal for sg 1508 Green ТЕМАХ 341449 
windy locations and where privacy and ` 150ft Black ТЕМАХ 341450 
security are desired. Screen is easy to твп jor tt Green TENAX 341452 
install, highly visible, and has wing-type ~6ft 25! Green Mauritzon 48NW05 
openings that allow air to flow through. ^ Dehris/Scaffolding Netting 
Material has horizontal and vertical wasser nse TENAX 417182 
tear-proof bands for greater stability in ан 165 Black —  ЭМШЕ5 
windy conditions. 165 Тап — . 9WUE6G 
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=TAPCO 


Safe travels: 


Fence Posts 


and Drivers 


Fence Posts—All fence posts 
are made of steel. U-Channel 
posts are compatible with 


4LVG3 46V227  4LVN8 3PNJ2 - 
poultry netting and hardware 
Item cloth. 
Description Wt/Ft. Н М Brand Мо. 
Fence Posts, PVC Coating Finish _ Manual Fence Post Drivers— 
04710 36im 4%п —  4lVG3 Weighted and reinforced steel 
U-Channel 0.47 16 48in 4%in — 41/64 
Fence Posts 0.47 1b 60in 4¥%in — 465 heads оп 4LVN8 and 9ANX7 are 
Fanaa Posts. ШН ААА ЕЕ -- 4166 constructed for driving steel 
‘ence Posts, Powder-boated Finis! 
133b 48in 372im — авот 116 posts, the tapered loop 
Fence Posts 1,321» 60in 3%in — 46/228 handles offer comfortable hand 
— Таш 22 in 3/2 іп -- 460229 placement. 3PNJ2 high-strength 
anual Fence Post Drivers А 
Fence Post Driver —  4LVN8 cap can be used with a post 
Post Pounder — ФАМХТ driver to sink sign posts into the 


Drive Cap 


12N498 4LVK3 


Description 
Plastic Earth Anchor 
Screw-In 
Steel Earth Anchors 


Screw-In 


Spiral with Folding Ring 


ret 


x Xx 


xx Cx xxx 


Tapco 3PNJ2 — ground. 


VORTEX 


QUICK. EASY. SECURE; 


Earth Anchors 


Designed to eliminate the need to 
dig or use concrete to secure your 
valuable items such as tie down 
tarps, tents, shelters, and outdoor 
furniture; or install posts. 


12N501 
Item Pkg. 
L Dia. Color Brand No. Qty. 
7 іп 3A in Green Vortex 12N498 4 
15 in 3 in Red — 4LVK3 1 
30 in 3in Red — 41/К4 1 
40 in 411 Red — 4LVK5 1 
48 in біп Red — 4LVK6 1 
811 3in Orange Vortex 12N498 1 
10 in jin Orange Vortex 12N501 1 
16in 3in Orange Vortex 12N502 1 


Barrier Fencing 


Tenax Snow Fence 9KDE5 is a UV stabilized fence 
with oval mesh openings designed to slow wind 
and create drifts for snow storage so they will not 
interfere with roadways, driveways, or runways. 
Strong HDPE plastic resists wind damage and 
remains flexible in freezing temperatures. Tenax 
Safety Fence features smooth top and bottom 
borders that are less likely to cut and scrape 
adjacent materials during installation and removal. 
Fences are reusable, lightweight sets providing 
boundaries around work zones, construction sites, 
sporting events, and blowing sand, silt, or snow. 


33L955 Also effective for crowd control. 
Mesh Mesh Item 
Size Shape Color Material H L Brand No. 
Snow Fence 
ix4in Oval Orange HDPE 4ft 100 ft_ TENAX 9КПЕ5 
1%х1%іп Square Green HDPE 4ft 50 — 3831956 
ТИ x 3% in Oval Black HDPE 4% 50 -- 331957 
Safety Fence i Pus 
1%xi% in Diamond Orange Pol ethylene 4ft 50 ft_ TENAX 8ЕМЕТ 
1/іпх1%іп Diamond Green HDPE 4ft 50 — 3831958 
TAxT*%in Square Hi-Vis Yellow/Green HDPE 4ft 100 — 331959 
2 x 2% in Square Orange Polypropylene 4# 100 — 3831054 
Tx3 val Orange lastic 4ft 508 TENAX 417154 
Tx3 Oval Orange Plastic 4ft 1008 TENAX 417155 
3%х Топ Oval Orange Polypropylene 4ft 508 TENAX 9МЕ95 
Barrier Fence 
1%x1% in Diamond Orange HDPE 4ft 50 — 3831955 
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Chain-Link Fencing 


TO тр 59665 
040404005. 9) 1950065 Й 


А. Fabric—Galvanized zinc is uniformly applied to steel wire before weaving for an even, protective 


coating that is free of sharp burrs. Smooth fabric is easy to work 
B. Top Rails—Pregalvanized sheet steel is formed into tubing. 


with during installation. 


C. and D. Terminal and Line Fence Posts—Galvanized steel terminal posts are used at the ends 


of a run as corner posts or as gate posts. Line posts are used as 


support posts in the middle of a run. 


E. Gates—Steel is galvanized before weaving. Welded frame with 17-ga., 136" tubing, and 9-ga. 


fabric fill, which is galvanized before weaving into 2" mesh. 


F. to Z. Fence and Gate Hardware—Extensive assortment of aluminum and galvanized fittings 


are manufactured to rigid quality standards. 


Ке Gauge Mesh Size H L No. 
Fabric 


2% in 


Terminal Pos ne] 


a 
ine Fence 


8 


Ке Gauge Mesh Size Ww H No. 
Gates 


9 2% 48 in 48 in ШАГ 


E 8 


ІП ІП 


Ке Description Size Material Finish No. 
Fence and Gate Hardware aaa 


alvanize 
um Plain аум 


F Eye To 1% in-dia. Aluminum Plain ALVJ1 
e То біп Rail and 176 in Post uminum ЕШ ALVN3 
G ension Band 2 У in-dia. Steel Galvanized 40/06 
Н Вгасе Вапа 2% in-dia. Stee G d ALVH9 
: в їп Post and % A 
Rail End Cup in Tab Hole-dia. Alumin 


arbe ire Arm Corner 
arbe ire Line Arm 


в 1п-01а. ee 
в 1п-01а. ве 


Galvanized 41/67 
Galvanized 4LVH7 
alvanized 


T. arbe ire Line Arm 8 In-dla. ee alvanized 
arbe ire Line Arm 8 in-dla. eel alvanize 
ate Cli віп dla ee alvanizet 
ate Corner In dia ee alvanized 

W Gate Elbow 36 in dia Aluminum Plain ALVH 
ine Rail Clamp в in Post an віп Ral ee alvanizet 
anel Glam; 8 in-dla. eel Galvanized 4LVH5 
ор Rall sleeve In-dla. ee alvanized 
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Chain-Link Fencing 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Fencing & Watering 


34FYO5 352910 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


DEM itt 
Erosion Control Blankets and Silt Fences 


These soil-preserving products control SILT FENCE WITH WOOD STAKES 
erosion and sediment. Lightweight woven fabric lets fluids 


EROSION CONTROL pass through while trapping soil, 
BLANKETS AND STAPLES preventing soil loss. Fencing is preat- 
Biodegradable blankets contain at tached to posts for easy installation. 
least 80% aspen wood fiber. Topped ПЕРТ Item 
escription Brand No. — 


with a photodegradable netting. Green 
color. Biodegradable anchor staples 
sold separately. 


Erosion Control Blankets and Staples | 


Blanket, 4 ft. x 112.5 ft. Dewitt 34ҒҮ05 | 
Blanket, 8 ft. x 112.5 ft. 34FY06 - 


Silt Fence wi 
_2 ft. x 100 ft. 


Stakes — — 5 — 5 
TENAX 357910 


TENAX 357911, 


491834 


31NG41 


491R35 


425Y08 


4 * 
Gilmour % E" т Y 
NESON 
Sprinklers 


Whirling Sprinklers—lInnovative shape control allows easy customizing of the 
sprinklers to the coverage area. On/Off switch allows you to adjust water flow at 
the sprinkler, not the faucet. 


Impulse Spike Sprinkler—Shape adjustment is as simple as moving the 
collars to mirror the shape of the desired coverage area. On/Off switch elimi- 
nates trips from sprinkler to spigot, without getting soaked. 


Oscillating Sprinklers—Plastic 425Y08 and metal 425Y09 are fully adjust- 
able oscillating sprinklers with width and length controls. 425Y09 features On/ 
Off control. 


Traveling Sprinkler—Travels up to 200 ft. Adjustable arms and automatic 
shut-off. Die-cast iron body. 


Tripod Telescoping Sprinkler—Far-reaching spray for large coverage areas. 
Metal stand and spiked feet provide durability and maximum stability. 


Item 

Description Hose Connec. Spray Coverage Brand No. 
m Я 34 in GHT 45 ft dia Gilmour 491R34 
Whirling Sprinklers Yin GHT(F) 45 ftdia Gilmour 31NG41 
Impulse Spike Sprinkler 34 in GHT 45 ft dia Gilmour 491R35 
v н 34 in GHT 3900 sq ft Gilmour 425Y08 
Oscillating Sprinklers 3i in GHT 3900 sq ft Gilmour 425Y09 
Traveling Sprinkler 3A in GHT 13,500 sq ft Nelson 1HLW6 
Tripod Telescoping Sprinkler 34 in GHT 7238 sq ft Gilmour 425Y10 
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3 ft. x 100 ft. 


low 
рете hin 


Tree Watering Bags 


Slow-release water bags provide an efficient means of properly watering newly 
planted trees or shrubs and promoting deep root growth. 8UNT8 is for use on a 
level surface for proper drainage. Low-profile design is for use on low-brushed 
bushes and trees such as pines. 9W936 can be used with chemical and nutrient 
additives and can be zipped together for larger applications. 


9W936 


Drain Max. Item 
А Description Color Time X Tree Dia. No. 
6'H х 35" dia—For Evergreens, Trees, and Shrubs Brown — 4to8hr біп ^ 8UNT8 
. 30'H x 18'W at Base—For Shade Trees Green — 5to9hr 4in 9W936 


Watering Cans 


Cans have a long spout and handle so 
the container can be tipped to pour 
water over plants and soil in gardening 
applications. Feature an offset bottom 
to keep the cans off the ground and 
two handles for easy portability and 
pouring. Hot dipped steel containers 
are covered with molten zinc to protect 
from rust and corrosion. 


Item 
Cap. Material | Color No. 
2 V^ gal Steel Silver 36LH99 
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Water Hose Repair Fittings 
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20KP43 


15X958 БҮ» 
О HLX6 e 


| - 


1P723 


"i" 


15X960 


к=н 


15Х966 


15Х964 


4KG84 4KG81 


3DTH4 


% 


3DTH5 15X969 426023 15X968 31NG42 
Gil vM 
NESON Gilmour 2211777 
Water Hose Repair Fittings and Accessories 
Body Item Body Item 
Description Material* Brand No. Description Material* Brand No. 
Water Hose Repair Kits (GHT) Hose to Pipe Connectors (GHT x NPT) 
y&' Worm Gear Clamp Assembly Brass Westward 4KG68 34 x V Double Male Brass Westward 1P654 
34" Worm Gear Clamp Assembly Brass Westward 4KG67 34 x 94" Double Male Brass Westward 4X072 
%8' and 91" Compression Fit Assembly Rezimar Nelson 15X960 Зд x Yo" Double Female Brass Westward 4KG85 
%' and 91" Compression Fit Assembly Metal Nelson 15X963 34 x 34" Double Female Brass Westward 4KG86 
5%" and 34" Clamp-Style Assembly Brass/Metal Nelson 15X966 34 x Yo" Male/Female Brass Westward 4KG83 
Water Hose Repair Kits 34 x Ya" Male/Female Brass Westward 4KG84 
% Coupling Assembly Brass Westward 20KP43 34 x Ya" Double Male Brass Westward 4KG81 
Зд" Coupling Assembly Brass Westward 20KP44 3A x 34" Female/Male Brass Westward 1P723 
Water Hose Repair Couplings (GHT) Эд x V" Swivel, Double Female Brass Westward 4KG87 
5" and 34" Compression Fit Male End Rezimar Nelson 15X958 34 x Ys" Swivel, Double Female Brass Westward 4KG88 
5%" and 44" Compression Fit, Male End Metal Nelson 15X961 GHT Quick Connectors 
% and 34" Compression Fit, Female End Rezimar Nelson 15X959 Ya" Quick Connector Set Brass Westward 4KG97 
%' and ?4' Compression Fit, Female End Metal Nelson 15X962 34" Quick Connector Set with Automatic Shut-Off Brass Westward 4KG98 
5" and 34" Clamp-Style, Male End Brass/Zinc Nelson 15X964 34" Quick Connector Set Brass Nelson 1HLX4 
3%" and 3" Clamp-Style, Female End Brass/Metal Nelson 15X965 5" Double Male Connector Brass Westward 4KH02 
Water Hose Repair Couplings (NH) д" Double Male Connector Brass Nelson 1HLX5 
34" and ^" Coupling, Male End Brass Westward 20KP36 Quick Connect Cam Lever Adapters, Couplers, and Gasket 
3” and $&' Coupling, Male End Brass Westward 20KP37 Зд" x Y4" GHMT Adapter Polypropylene Banjo 3DTH4 
34" and 34" Coupling, Male End Brass Westward 20KP38 Зд" x Ya" GHFT Adapter Polypropylene Banjo 3DTH1 
34" and 72" Coupling, Female End Brass Westward 20KP39 Зд" x Ya" GHMT Coupler Polypropylene Banjo 3DTH2 
34" and % Coupling, Female End Brass Westward 20KP40 Эди x 94" GHFT Coupler Polypropylene Banjo 3DTH3 
34" and 34" Coupling, Female End Brass Westward 20KP41 34" Gasket for Coupler 3DTH2 and 3DTH3 EPDM Banjo 3DTHS 
Water Hose Washers (GHT) Water Hose Shut-off Valves 
¥" ID x 1" OD, Pkg. of 10 Rubber Gilmour 1HLX6 Эл" Single Outlet Brass/Metal Nelson 15X969 
Hose to Hose Connectors (GHT x GHT) 34" Single Outlet Zinc Gilmour 426624 
Irrigation Fittings; Max. Pressure: 125 psi Эд" Dual Wye Outlet Zinc Gilmour 426623 
34 x 94" Double Male Brass Westward 4KG82 34" Dual Wye Outlet with Swivel Coupling Rezimar Nelson 15X968 
34 x Ya" Swivel, Double Female Brass Westward 1P724 34' Dual Wye Outlet, Kink-Free and High-Flow Rezimar = 2LPN7 
* Rezimar = metal/polymer blend. 1 GHT = garden hose thread, NH = national hose эд" Four-Way Shut-off Valve Plastic Gilmour 31NG42 
thread, NPT = national pipe thread, GHMT = garden hose male thread, GHFT = garden 3A" Four-Valve Adaptor Brass Nelson 357037 
hose female thread. Эд" Four-Way Stacked Wye Outlet Rezimar Nelson 15X967 
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Water Hose Nozzles & Wands Details on page А1. 


45HE13 
15X972 
D Lad 
425X97 | | 


Water Hose Nozzles and Watering Wands Gilmour NASSEN DRAMM? 


= GHT connections 
Gilmour models feature swivel connection to reduce kink potential, ensuring consistent flow. EZ Click actuation means one simple click to achieve continuous flow. 


OUTDOOR EQUIPMENT Scan. Order. Done. = 


426G20 425Y04 


425X95 


Body Max. Max. Item 
Features Material* Pressure Temp. Brand No. 

Industrial Duty 
Single Spray Hose Nozzles 

High-Flow Fire Hose Spray Tip with Adjustable Spray/Shut-Off Handle Zinc 250 psi 100 °F Gilmour Pro 2LPN3 
Adjustable Twist Spray/On-Off Nozzle Zinc 200 psi 100 °F Nelson 15X972 
Water Nozzle, Thumb Control, Heavy Duty Zinc Coupling, Crush Proof Zinc 125 psi 100 °F Gilmour 45HE13 
Insulated Handle and Adjustable Spray Nozzle Zinc 100 psi 160 °F Gilmour Pro 2LPN2 
Insulated Handle and Adjustable Spray Tension Screw Zinc 100 psi 160 °F Gilmour 426620 
Heavy Duty 

Cleaning Nozzle, Front Trigger, Soft Grip Handle Metal 100 psi 100 °F Gilmour 425X98 
Cleaning Nozzle, Thumb Control, Soft Grip Handle Metal 100 psi 100 °F Gilmour 425X99 
Cleaning Nozzle, EZ Click, Soft Grip Handle Metal 100 psi 100 °F Gilmour 425Y01 
Rubber Grip Straight Brass Nozzle, Twist Adjust Flow Metal 100 psi 100 °F Gilmour 425Y05 
Multipattern Spray Nozzles 

Watering Nozzle, Front Trigger , Soft Grip Handle Metal 100 psi 100 °F Gilmour 425Y02 
Watering Nozzle, Thumb Control, Soft Grip Handle Metal 100 psi 100 °F Gilmour 425Y03 
Watering Nozzle, EZ Click, Soft Grip Handle Metal 100 psi 100 °F Gilmour 425Y04 
Medium Duty 

Single Spray Hose Nozzles 

Cleaning Nozzle, Rear Trigger, Soft Grip Handle Plastic 100 psi 100 °F Gilmour 425X96 
Multipattern Spray Nozzles 

Watering Nozzle, Rear Trigger Plastic 100 psi 100 °F Gilmour 425X97 
Standard Duty 

Single Spray Hose Nozzles 

Adjustable Twist Spray Brass 60 psi 100 °F Gilmour 1HLV6 
Adjustable Spray Tension Screw with Locking Clip, Yellow Zinc 60 psi 100 °F Nelson 1HLV5 
Threaded Front Adjustable Spray Tension Screw with Locking Clip Brass Stem/Steel Exterior 60 psi 100 *F Gilmour 15X957 
Watering Spray Wands 

30 Ya inL Pro Power Jet Wand with Adjustable Spray Metal 125 psi 100 °F Gilmour 425X95 
16" Rain Wand w/Foam Grip, Red Aluminum 100 psi 100 °F Dramm 8CY48 
16" Rain Wand w/Foam Grip, Green Aluminum 100 psi 100 °F Dramm 80РМО 
16" Rain Wand w/Foam Grip, Berry Aluminum 100 psi 100 °F Dramm 9HZY5 
32'L Aluminum Wand with Flow Control Lever Switch Rezimar™ 60 psi 100 °F = 1HLV2 


* Rezimar = metal/polymer blend. 


start with HYDE: 


Pivoting Nozzle Pole 


A slide grip pivots the nozzle up to 135° to reach spray into 
tight spaces and awkward angles. Attaches to your existing 
garden hose for longer reach and spray patterns from fine 
mist to high power, 2.5 to 5 gpm. The adjustable nozzle has 
a rubberized tip to protect surfaces. It can be exchanged 
with any standard garden hose accessory to use the pole's 
pivot action and reach. The hose interface spins freely to 
prevent kinks. Features water/soap mixture control and 
easy switch to clean water only for rinsing. 


Mfr. Item 
Description L Model No. 
Pivoting Nozzle Pole with Soap Reservoir 38 in 28470 28AF47 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Cold & Hot/Cold Water Hoses 


$ Flexon. rurr-cUARD 


Cold Water Hoses 

= Premium-Duty: 6 ply 

= Heavy-Duty: 5 ply 

» Standard-Duty: 4 ply 

» Light-Duty: 2 and 3 ply 

» Super Light-Duty: 1 ply 

All have GHT connections. Hoses with 
aluminum couplings are certified for 
use in potable water applications. PVC 
Premium- and Heavy-Duty Hoses are 


couplings. Standard-Duty polypropylene 
hoses feature a helix wrap, providing 
flexibility. They resist abrasion, crushing, 
and kinks. Polypropylene material is 

up to 35% lighter than standard hoses. 
Collapsible Hose 423J02 is a fabric 423H80 423H87 
hose. Super Light-Duty Soaker Hose 
423H99 can be used above ground or 
buried for direct underground soaking. 


kink-resistant and have crushproof 


Hose 

Operating Number Inside Hose Hose Coupling Max. Item 

Temp. of Ply Dia. L Color Material Pressure Brand No. 
Premium-Duty Hoses 
PVC 

р 6 in 50ft Black Aluminum 500 psi ToughGuy 423980 50ft = - 
130°Р Max. Temp. 56 54 in 100 ff Black Aluminum 500 psi Tough Guy 423Н81 85244 "en: RR 
Heavy-Duty Hoses See —— 
Pvc 


5 Yin 50ft Black Aluminum 500 рѕі ToughGuy 423H86 
5 3$in 50% Green Aluminum 500 psi Tough Guy 423Н87 423H94 223902 
5 in 1008 Green Aluminum 500 psi Tough Guy  423H88 
130°F Max. Temp. 5 Yain 508 Black Aluminum 500 psi Tough Guy 423Н89 
5 34in  50ft Green Aluminum 500 рѕі Tough Guy 423Н90 
5 Yin  75ft Black Brass 500 psi Tough Guy 423Н91 
5 yin 75 ft Green Brass 500 psi Tough Guy  423H92 
Standard-Duty Hoses 
PVC 
4 Yin 500 Green Brass 250 psi Tough Guy 423Н93 
4 vein 1008 Green Brass 250 psi Tough Guy 423Н94 
90°F Max. Temp. 4 Yoin  50ft White Aluminum 100 psi Tough Guy 423Н97 
4 віп 50ft White Aluminum 100 psi ToughGuy 423Н98 
4 Yin 258 White — Aluminum — 100 psi Tough Guy 423Н96 
130°F Max. Temp. 4 Yin  100ft Yellow Aluminum 250 рѕі ToughGuy 491654 


Collapsible Nylon/PVC 
90°F Max. Temp. 0 Үзіп  50ft Green Aluminum 400 psi Flexon 423J02 
Light-Duty Hoses 
PVC 

o 3 Yin 508 Green Plastic/Brass 175 psi Tough Guy 423Н95 
90°F Max. Temp. — 3 "S, ip 154 Green Brass — 175psi — — 423001 


423H95 


Polypropylene 
Yin 250 Blue Brass 100 psi Tuff Guard 29ҒХ94 
in 508 Green Brass 100psi Tuff Guard 29ҒХ92 
Yin  50ft Red Brass 100psi Tuff Guard 29ҒХ93 
Y&sin  50ft Вие Brass 100psi Tuff Guard 12Ғ252 
Әйіп 100% Green Brass 100 psi Tuff Guard 34FW19 
Yin 100ft Blue Brass 100 psi TuffGuard 12Е253 
Super Light-Duty Soaker Hoses 
Rubber/PVC 

90°F Max. Temp. 1 Жіп  50ft Black Plastic 100psi Tough Guy 423Н99 


2 
2 
158°F Max. Temp. —$ 
2 
2 


423H99 


442F17 @ntinentals. 
1 = Temp. range: -40? to 190°F 55AX13 
= o4 = Safety factor: 4:1 
423H82 EPDM (ethylene propylene diene monomer) garden hoses provide excellent 
resistance to UV rays and ozone and are used in landscaping and grounds- 
Heavy-Duty Hot/Cold Water Hoses | ау$ À ping and gr 
И maintenance applications. Hoses with coupled assembly feature fittings on both 
» GHT connections ends for attaching to equipment. Bulk hoses do not come with fittings. 
Kink-resistant SEBS (Styrene Ethylene Butylene Styrene) hoses, 442F17 and 25 ft 50 ft Tf 100 ft 
442F18 are certified for use in potable water applications and NSF 61 Listed. Hose Max. Working Item Item Item Item 
Rubber hoses have crushproof couplings and high-burst pressure. bili asa Pressure @ 70°F No. No. No. No. 
Operating Number Hose Hose Hose Coupling Max. Нет Vin 150 psi 55AW94 55АМ/98 55AX03 55AX07 
Temp. of Ply Inside Dia. Length Color Material Pressure Мо. ys іп 150 psi 55AW95 55AW99 55AX04 55AX08 
Kink-Resistant Rubber Compound Hoses 34 in 150 psi 55AW96 55AX01 55AX05 55АХ09 
-40%10 165*F Мах. Temp. 4 іп 50ft Вед Aluminum 400 psi 442F17 Tin 150 psi 55AW97 55AX02 55AX06 55AX10 
-40* to 160°F Max. Temp. 4 іп 50ft Вед Aluminum 400 рві 442F18 Coupled Assembly 
Rubber Hoses Ye in 150 psi 55AX11 55AX15 55AX19 55AX23 
3 $6 in 25ft Вед Aluminum 400 psi 423H82 $4 in 130 psi 55CN83 55CN84 = 55CN85 
180*F Max. Tem 3 $6 in 50ft Red Aluminum 401 psi 423H83 к 150 psi 55AX12 55AX16 55AX20 55AX24 
TEMP: 3 $6 in 75ft Red Aluminum 402 psi 423H84 3i in 150 psi 55AX13 55AX17 55AX21 55AX25 
3 Ain 50ft Red Aluminum 403 psi 423H85 Tin 150 psi 55AX14 55AX18 55AX22 55AX26 
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Hose Hangers, Reels, Carts & Cabinets Details on page A1. 


EZ 


- WESTWARD 


ТІС. 
Qnem 


Wall-Mount Garden 
Hose Hangers 


Metal—Hangers are rustproof. 


16X129 


Plastic—They hold up to 


39E758 
150-ft. of garden hose. 48ғ005 2WE75 
Reel Item 
= hose Cap. Overall Dim. Material Color Brand No. 
etal 
75 ft (% in Í. D) 12 AinLx9inWx8inH Steel Tan Liberty — 2LRK7 
food (&inLD)  3YéinLxtOinWx7inH Steel Tan Liberty — 2LRLT 
125 ft БЫ іп І.П.) 7 x inLx5AinWx737^inH Stainless Steel Silver Westward 48PG06 14R846 
150 (96 in T.D.) 12% inLx11inWx9 УН Steel Silver Yard Butler 16X129 
x (%inl.D.) Тіпіх ТіпМ/х10 іН Stainless Steel Silver Westward 48PG05 к 
astic 
НЕТКЕН e vs RAD 
6 in in Lx5 іп Wx 13 in esin rown Suncast 56LV28 
150ftG&inlD 14inLx6nWxi3 Иа Н — Resin Taupe Suncast 56LV21 we ОЭ c. Qc Jackson #7 
“аневсвағт| WESTWARD CEED Garden Hose Carts 


Metal Garden Hose Carts—Feature Plastic Garden Hose Carts— 


we € | АМ ES] swiveling wheels and large tow Feature rustproof plastics and include 
S MES EST литое handles. Steel construction with a wheels for mobility. 


corrosion-resistant finish. 


Garden Hose Reels 


Enclosed Garden Spring-Return Hose Reels— 
The corrosion-proof, polypropylene case resists 


Reel Мо. of Item 
Hose Cap. Overall Dim. Color Wheels Brand No. 
En Garden Hose Carts 


ysinLD. —1675inLx77sinWx167sinH _ Gray Yard Butler 49XK98 


i ў 200 ft (% in 1.0. 22598inLx21*4ein Wx40inH Bronze Liberty — 56LV14 
most acids, alkalis, and UV rays. The enclosed reel 24AD43 200 ft (56 in $] 2634 inLx3 Wein Wx38inH — Gray Suncast B6LV31 
protects the hose, the reel, and the components (Hose Included) 225 ft (% in D) 3'Weinlx25inWx37inH Gray Liberty  SBlViS 
insi Ё 300 ft (% in T.D. 3'YXisinLx24inWx36?4inH — Bronze Liberty 2PAZ3 
inside from outdoor exposure: These low-pressure 300 # (9 п 1.0.)  29%inLx25inWx33%inH Тап Liberty 2LRL2 
hose reels mount on exterior walls. Feature garden- 350 ft (%in1.D.) 3 %einLx24%inWx44inH Green Liberty 2LRK8 
style hose ends. 400 ft (% in 1р.) 18inLx1476in W x 18 in H Gray Yard Butler. 148846 


ft 
400 ft (% іп Т.р.) 3 146 in Lx 24 176 in W x 42 "ieinH Blue 
Plastic Garden Hose Carts 
150 # (56 іп 1.0.) 26 %inLx20inWx18%inH X Brown 
175 # (%inl.D.) 20 ілі х24 іп Мх32 4inH Тап 
225ft(9$inLD.) 21 1⁄4 in L x 28 iin Wx3294inH d 
225 ft (96 in L.D.) 23 in L x 20 in Wx 32 V; in H Tan 


Jackson 39Е758 
Metal Freestanding Garden Hose Reel—Unit 


- á Suncast 561/33 
features a heavy duty bracing and swivel 360°. 


Suncast 561/28 
Suncast — 56LV29 
Suncast 561/30 


гә гә кого [VASA ы ләгә пә 


Plastic Freestanding Garden Hose Reel—Reel 
comes fully assembled with a swing up handle for 
portability. 


Plastic Wall-Mount Garden Hose Reels—Hand- 4TMJ7 


crank reels are manually-operated using a crank 2WA47 (Hose Not Included) 
handle that is attached to the barrel of the reel. (Hose Not Included) 
Maximum 
Hose End Operating Reel Item 
Hose Cap. Overall Dim. ^ Configuration Pressure Color Brand No. 
Enclosed Garden Spring-Return Hose Reels 
Hose Included | . 
sft (ind) — IBXLDLXTT! уда мент 200psi Вей  Reelcraft 9DKUG 
f 19s inLx9%e iin МЕНТ 
50 ft (% in 1.0.) in Wx 22 in H x34 in MNH 125 psi Black Reelcraft | 2CAJ5 
Tai T 
sett (іп) (Oni xt” E yin FNPT 150psi Beige, Green Westward 24AD42 
e5ftiniD) тр А in Yin FNPT  150psi Beige, Green Westward 244044 
" 19 Y6 in Lx 10 96 ; ; 
T5ft(&inlD.) уху vind 2n МЕНТ 140 psi Gray Legacy 352357 [AMES] 56LV34 
+ F ma (Hose Not Included) 
15% р) 24451000 sii MGHT 250psi White | Reelcratt 8LZW7 n 
тоот (тр) 2611011 Иб д in ENPT — 150psi Beige Green Westward 24AD43 Garden Hose Reel Cabinets 


Hose Not included Garden Hose Reel Hand-Crank Garden Hose Reel Cabinets—The hose pulls out of 


200 ft (%їп р.) 16 TI 5 ra = 150psi — Gray Yard Butler 148845 m ШЕ m the user to turn the hand crank to wind the 
Plastic Freestanding Garden Hose Reel ose back inside cabinet. 
Hose Not Included 


toot втру 111х197 SEDES с БЕЙ? Battery-Powered Garden Hose Reel Cabinet—Cabinets allow users 
шш : 2 E ) MUERE in psi bal uncas to manually pull out hose for use, and then automatically rewind the hose 
Hesa Not included — - s using foot pedal operation. Feature rechargeable battery and include a 
100 ft (%4 in |.D.) n ү ЛЕ m - 150psi Bronze Liberty selyig | hose guide. A manual hand crank is included for battery backup. 
F i 1 қ і 
тоот (жїр) Тү Б — 150psi an Ѕипсаѕі 561026 Р item 
i 19inLx8 in А Hose Cap. Overall Dim. Pressure Color Brand No. 
100 ft (йїп LD.) Wx20 inH = 85psi Brown Tan Ames 2МА47 Hand-Crank ия Hose Reel Cabinets 
i 8 v4 in Lx 19 іп un A 50 ft (% in I.D.)  17?6inLx21'4in Wx18Y2inH —85psi  Brown,Tan Ames 39Е757 
125 ft (% in LD.) Wx 21 in H 150 psi an Suncast 56LV25 100 1 ЖІ inLD. 15 № inLx21 in Wx16inH 150 psi Tan Suncast 4TMJ7 
i 16 Ф in L x 22 1^ un А 150 ft (% in I.D. 17 Yin Lx 25 in W x 18 in H 150 psi Brown uncast 56LV32 
200 ft (9% п1.0.) пух 48 in H 150 psi an Suncast 45CH37 | -575 ftin iD} 21 inL x26 inWx27%inH  150р Tan Suncast 4TMJ6 
225 ft (in 1.0.) 16 in Lx 24% Battery-Powered Garden Hose Reel Cabinet 


inWx18inH = 150 psi Bronze Liberty 56LV19 


100 ft (Yin I.D.)  1834inLx23inWx212inH ^ 150 psi Tan Suncast 56LV34 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Animal Control —Rodents 


xness 
Pest Defense 


Mouse Traps JST EATON. V. 
MULTIPLE-CATCH Pro-Ketch Low-Profile and Ketch- 
MOUSE TRAPS All—Galvanized steel traps use no 


chemicals, baits, or poisons; approved 
for use in USDA/FDA-inspected facili- 
ties. Low-profile 1VJR6 is designed for 
confined spaces. 


SPRING-LOADED MOUSE TRAPS 


Jawz—Plastic-based trap with bait 
well. Easy to set; reusable. 


Little Bigfoot—Wood-based trap with 


Triangle Corner—Easy-to-set 
galvanized steel trap is designed 
to save floor space and capture 
live mice. Clear lid makes it easy 
to check contents. 


Speedy Clean Little Pete— 
Ramp unit comes out quickly 
and easily for cleaning, or to 
use trap for insects. Pop-down 
tabs raise unit in damp areas. 
Clear lid allows quick visual 
inspection. 


able trigger for greater sensitivity. 


Plastic Snap-E—A preformed bait cup 
aids in baiting, reduces bait stealing, 
and attracts mice to the ideal strike bar 
location. 


Repeating—Catches multiple 
mice with 1 setting; mecha- 
nism sweeps mice into holding 
chamber. No poisons or bait Heavy-Duty—Reusable trap squeezes 
needed. Safe to use around to set. Includes bait cup. For disposal, 
children, pets, and in FDA/USDA- squeeze again to open. 

inspected plants. 


Dim. ltem Pkg. 
Description LxW Brand No. Qty. 

Multiple-Catch Mouse Traps 

Triangle Corner, Clear Lid 7 3^ in x 7 3A in — 32J095 1 
Speedy Clean Little Pete 1036 in x 3 V in JT Eaton 18F563 1 
Repeating, Solid Lid 10 ^ inx 6 іп — 32J089 1 
Repeating, Clear Lid 10 %2 in x 6 V» in = 32J090 1 
Clear Lid 9 74іпх7 “іп KnessPestDefense 3KJE7 1 
Pro-Ketch Low-Profile, Clear Lid 10 V&in x 6 Va in Kness Pest Defense 1VJR6 1 
Ketch-All 9VYsinx7 “іп KnessPestDefense 1VJR5 1 
Spring-Loaded Mouse Traps 

Jawz 4Veinx2 Yin JT Eaton 6VEZ6 2 
Little Bigfoot 4inx2in JT Eaton 6VFA1 4 
Plastic Snap-E 4inx1%in Kness Pest Defense 1VJR9 1 
Heavy-Duty 2 Yinx din omcat 20K865 2 
Glue Mouse Traps 

Stick-All Board Trap 7%inx5in Кпеѕѕ Pest Defense 6VFA2 1 
Stick-All Board Inserts 7%inx5in _ Kness Pest Defense 1VJT2 4 
(hbo iat е 9%inx7%in Кпеѕѕ Pest Defense 1VJT1 1 
Cold Temperature 10 4 in x 5 “in Catchmaster 3LMN8 2 
Baited Va inx 7 іп Catchmaster SDKE9 1 

5 '^inx6 in Catchmaster 5SYAY1 4 
Pro-Ketch Baited 10 %inx4 Yin KnessPestDefense 11L633 10 
T x БУ" 

Baited Mouse and Insect Boards yA x 2% Catchmaster ЗҮЛҮЕ 5 
Pro Series Slim Multi-Catch 16 inx 2 Жіп Catchmaster 20YR49 1 
era m" 4 inx 0 in Catchmaster  20YR50 10 
Bulk Glue, 1 gal. 6%" x 62" Catchmaster 3KJF8 1 


кпеѕѕ 
Pest Defense 


е JST ҒА 
а 


Rat Traps 


SPRING-LOADED RAT TRAPS 


6VEZ7 


SINCE 1892 


Plastic Big Snap-E—A preformed bait cup aids in baiting, reduces bait steal- 


ing, and attracts rats to the ideal strike bar location. 


Note: Can be used for both rats and mice. 


Bigfoot—Heavy-duty spring and expanded adjustable trigger setting provide 


greater sensitivity. 


Jawz—Heavy-duty plastic with strong spring for quick kills. Reusable. Set by 


hand or foot. Quick-release button. Includes bait holder. 


Dim. Item 
Description LxW Brand No. 
Spring-Loaded Rat Traps 
Plastic Big Snap-E 5%" x 3" Kness Pest Defense 3LMP2 
Bigfoot 9 x 438" JT Eaton 6VEZ7 
Jawz Rat and Chipmunk Snap Trap 80" x 574" JT Eaton 214744 
Rat Snap Trap 8594" x 394" Tomcat 16W258 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


heavy-duty spring and expanded adjust- 


18F563 


GLUE MOUSE TRAPS 


Stick-All—Prebaited to 
attract mice and insects 
without poisons or dangerous 
chemicals. Keeps them out 
of sight. 


Cold Temperature—Nontoxic 
glue is formulated to be 
effective in temps. as low 

as 0°F. Excellent for use in 
unheated garages, basements, 
and in commercial walk-in 
refrigerators. 


Baited—5DKE9 is prescored 
to fold for trapping and 
disposal. 5YAY1 nontoxic 

glue trays are prebaited with 
food-grade attractant. 11L633 
adhesive traps also serve to 
monitor for insects. 


Baited Mouse and Insect 
Boards—Nontoxic traps will 
not harden for 1 yr. under 
normal conditions. Perforated 
to tear off and place glue 
directly against baseboards to 
secure traps. Fold into tunnel 
shape for use in tight or dusty 
areas. 


Pro Series Slim Multi- 
Catch —Narrow design can 
be placed in hard-to-reach 
areas where rodents travel. 
Use alone as a live trap, or add 
glue board 20YR50 (sold sepa- 
rately) to trap multiple mice. 


” 


а” => 


111633 
20YR49 


Rat Snap Trap—Interlocking teeth snap making escape almost impossible. 
Reusable. Easy-to-use and set with no-touch disposal. 


GLUE RAT TRAPS 
Rat Glue Boards—Suitable for use on mice and other rodents. Indoor use. 


Bulk Glue—Nontoxic glue 

is approved for use where 
pesticide use is prohibited or 
undesirable. Spreads easily in 
lower temperatures. 


2 
i 
Í 


21A744 16W258 


Baited Glue Trap—Nontoxic formula. Included Hercules Putty helps prevent 


dragging. 
Glue Board—Ready-to-use board is nontoxic, economical, and traps both mice 
and rats. 
Pkg. 
Qty. Dim. Item Pkg. 
Description LxW Brand No. Qty. 
1 Glue Rat Traps 
1 Rat Glue Boards 6%" x 5" Kness Pest Defense 6VFA3 2 
1 Baited Glue Trap 10 x 514" Catchmaster 3LMN7 2 
1 Glue Board 934" x 434" Tomcat 3LMN9 2 


OUTDOOR EQUIPMENT 
Animal Control—Rodents 


16W257 


16W255 


JAGUAREP HANIP 


RAMPAGE Мотөмсб 


Mouse and Rat Bait 
Stations and Rodenticides 


Bait Stations—Stations provide a place where rodents feel secure while 
feeding on poisonous bait. Tamper-resistant designs keep bait out of reach of 
livestock, children, pets, and nontarget animals. Stations do not require the 
cleanup of traps and can help monitor rodent activity. 


Rodenticides—Pellets are for burrow baiting, while bait packs help protect bait 
and fit in tight spaces. Block baits are for all-weather use and resist mold and 
moisture. Brodifacoum formula is for single-feed use. Bromadiolone is a single- 
feed bait for everyday control of recurring rodent problems. Bromethalin acts 
quickly and is highly palatable to rodents. Diphacinone formula is an economical 
bait for day-to-day control of recurring rodent problems. 


Container Size Item Pkg. 
Description LxWxH Brand No. Qty. 
Bait Stations 
Mouse, Contains Bromethalin 
Disposable, Includes 1-02. Bait Block біпх2 іпх3 іп Tomcat 16W257 1 
Refillable, Includes (16) 1-02. Bait Blocks 6inx298inx334^in Tomcat 12F883 1 
Rat, Contains Bromethalin . i 
Rodent Station, Includes 15 Bait Blocks n T Tomcat 45GP71 1 
Mouse (Bait Sold Separately} " 
riangle Corner Design, Low-Profile, : F ; 
Tamper-Resistant with Plastic Key Sinx4inx1 “in Tomcat 80700 1 
Mouse and Rat (Bait Sold Separately) = ; 
Tamper-Resistant with Metal Key КЫ ТР Tomcat 8Е209 1 
Top Loader T-Shape Tamper-Resistant 15 inx41? 
with Gravity Feed Bait Rod inx 12 in JTEaton SPITS 1 
Low-Profile, Tamper-Resistant SRI Dd Tomcat 8CVE7 1 
Low-Profile, Tamper-Resistant with Metal Key 8 17 in x 10 in x 3 V in — 327093 1 
Rodenticides 
Contains Brodifacoum 
0.70-oz. Chunks 9 [b Pai Jaguar 9W388 1 
0.70-02. Chunks 18 Ib Pail Jaguar 9GZA6 1 
Contains Bromadiolone 
1-02. Chunks 9 [b Pai Hawk  8CXK5 1 
Contains Bromethalin 
64) 1-oz. Chunks 4 [b Pai Tomcat 16W255 1 
121) 15g Blocks 4 |b Pai Rampage 12M838 1 
22) 3-07. Pellet Packs 4-Ib. Pail Tomcat 440823 1 
128) 2-02. Pellet Packs 4 Ib Resealable Pail —JT Eaton 5PTTG 1 
ole Bait, Earthworm Shape Motomco 8TRP7 12 
Meat Bait 5 [b Pai Tomcat 45GP70 1 
Contains Diphacinone 
22) 3-02. Pellet Packs 4.1 Ib Pail Tomcat 16W256 1 
Gh To Bracks. wf Peanut Butter Flavorizer 4 [b Pai JT Eaton 22CT53 1 
0z Blocks with Peanut ; 
balk Flavorizer 9 Ib Resealable Pail JT Eaton ӨРТІ? 1 
Gopher Bait, Includes (40) 4-02. Blocks 10 Ib Resealable Pail JT Eaton SPTP8 1” 


* Only for sale to states west of the Mississippi River and Tennessee. 
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Scan. Order. Done. 
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Biroo» ғ / BirdBarrier 


Animal Traps and Repellents 
Mole Traps—Trap moles at the entrances and exits of surface tunnels. 


Animal Traps—Easy to bait, set, and release. Smooth inside edges do not 
harm animals. Effective for a wide variety of animals. 


Repellex—Repellents are made from plant-based materials and have no 
harmful chemicals or pesticides. Not for use on food crops. Innovative emulsify- 
ing agents allow formula to absorb quickly into the soil and form a protective 
coating around plant roots and other underground food sources. 


Transonic Mole—Nontoxic solution to most outdoor rodent problems. Stake 
into ground, where solar-powered unit flashes, buzzes, and vibrates, to disorient 
and repel moles and gophers. 


Rat-Out Gel—Nontoxic gel repels rats, mice, squirrels, gophers, and other 
mammals. The garlic smell deters rodents before they even touch it, but if they 
do come into contact with the gel, its tacky quality turns them away. 


Overall Item 
Description L Brand No. 

Mole Traps : 

Plunger-Style 15 іп — 32091 
Spring-Loaded — Motomco 5MGY8 
Animal Traps—Steel Cage with Gravity Action Door 

Small Rodents 16 in JT Eaton 29FX41 
Cats, Rabbits, Squirrels 24 in JT Eaton 29FX42 
Small Birds 17 Yain KnessPestDefense 3KJH7 
Raccoons 36in Кпеѕѕ Pest Defense 45DV76 
Pigeons 36 йіп Kness Pest Defense X 3KJH9 
Foxes, Coyotes, Armadillos 42 in JT Eaton 29FX40 
Animal Trap—Polyethylene Cage with Spring-Loaded Door 

Skunks 8in JT Eaton 35HV19 
Repellents 

Repellex, 32-02. Ready-to-Spray, Covers 8,000 sq.ft. -- Repellex 9XXG0 
Repellex, 1 gal Concentrate, Covers 32,000 sq. ft. — Repellex 9XXG1 
Repellex, 7-16. Pail, Granular, Covers 7,000 sq. ft. = Repellex 9XV02 
Repellex, 24-10. Pail, Granular, Covers 24,000 sq. ft. — Repellex 9XX36 
Transonic Mole Stake Repellent, Covers 7,800 sq. ft. 0.58 ft Bird-X 5PTV2 
Rat-Out Gel, Pack of (3) 1-oz. Tubes = Bird Barrier 35HX45 
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OUTDOOR EQUIPMENT 


Animal Control—Wildlife & Birds 


6KHE2 


Wildlife Repellents 


Systemic Repellents—Deliver 
hot pepper concentrate through the 
plant roots making plants inedible to 


5PTUS 


aweiser's ` ы. 


USERS, вного» 


1DGX2 


spiders. Used outdoors, 1DGX2 is a 
humane, maintenance-free ultrasonic 
yard protector for deer, raccoons, 


animals. Maintain potency while evenly rabbits, squirrels, skunk, rodents, and 


distributed throughout the plant. One 
treatment can last the entire growing 
season. Not for use on food crops. 


Granular Repellent—Organic, 
all-natural formula is safe to use 
around children, pets, and food crops. 
Granules will not wash away in the 
rain, evaporate, or freeze. Easy to 
apply by shaking on the ground. 


Electronic Repellents—Use 6WB54 
indoors. Sonic and ultrasonic sounds 
repel insects, rodents, bats, and 


Repellex — # 


Deer Fencing 
and Repellents 


Deer Fencing—Environmentally 


safe polypropylene netting. UV 5РТУ1 
treated for long-lasting durability. 9NT24 
Attaches to metal or wooden stakes. Item 
: . Description Brand — No. 
Vegetation Protection Rest Foe E incites 
—Ci il- oles, Staples, and Ties 
Repellent—Cinnamon oil-based 98 x Vs" Mesh, 7 х 100-ft. Тепах 35Н/20 
repellent can be applied to all Deer Fencing 
i Ys" Square Mesh, 7 x 100-ft. Тепах 9TAL7 
vegetation to repel deer and other йт Square Meshi 7x 100-11, Dewitt 444877 
chewing animals. эд" Square Mesh, 7 x 350-ft. Dewitt 5TXG5 
— 2:00 2 35 
ectronic Repellent— Built-in " Square Mesh, 772 x 330-ft_ Tenax 
infrared moti р Conti 2" Square Mesh, 10 x 330-ft. Tenax 8VZW5 
in rare motion Sensor. on Inuous 2" Square Mesh, 15 x 330-ft. Тепах 97036 
or motion-detection operation. Vecetation Protection Repellent — 
Features adjustable frequency and peletonie Ranellent e Перелех 
snap-on rain cover. Ultrasonic, 110VAC Віга-Х  5PTV1 
E 
1 
49XX29 E 
Æ BirdBarrier | 
Bird Slides 
Birds slide off surfaces because қ 
ў н Веіде Gray 
they can't get a grip. Use on Overall Overall Overall Nom ДА 
i 0. 0. 
ledges, eaves, angle irons, 5f Тип Vin | — |49XXM 
I-beams, and most "L" shaped - of Tin Ein Led 40XX42 
i i 5 in in — 
ledges to protect against all bird Pi Bin ВШ | 490 | ТІ 
рл Ышш ш к. 
ainted to match color of structur in X35 } 
p Mons co ЗПСШ ae ioft  87in | 49XX31 | 49ХХ39 
to look like it's a part of the build- БЇ 50 ft біп | 49XX33 | 49XX41 
ing. Trim for fit. 5ft 50ft 8 %in | 49XX29 | 49XX37 
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more. Continuous or motion-sensor 
operation. 


Item 
Description Brand No. 
Systemic Repellents 
50 Tablets Repellex 6KHD9 
150 Tablets Repellex  6KHEO 
300 Tablets Repellex 6KHE1 
500 Tablets Repellex 6KHE2 
Granular Repellent 
Weiser's 
All-Purpose, 5 gal. Nature's 5PTU8 
Defense 
Electronic Repellents 
Indoor, 115VAC Bird-X 6WB54 
Outdoor, 115VAC Bird-X 1DGX2 


Terror-Eyes—Inflatable, moving bird 
predator uses holographic, moving eye 
lenses that follow infesting birds. 


Scare Eyes—Inflatable repellent 
simulates glaring eyes of predator 
birds. Rotate colors within 3 weeks for 
max. effectiveness. 


Screech Owl—20YR37 features 4 
predator/scare sounds, which are 
photocell-activated during daylight 
hours. 


Gator Guard—Floating alligator head 
repels geese and small animals from 
water areas. 


Irri-Tape—tridescent diffraction foil 
ribbon combines holography, wind, 
and light to create a ripple effect that 
pest birds perceive as a danger signal. 


emp2o» fé DBirdBarrier (2 F'ambeau 20YR37 


Visual Bird Repellers 


2D and 3D Decoys—Stake decoys 
into the ground to repel geese. 3D 
bodies swivel on stake and furry tail 
moves in the wind. 


Floating Swan—Repels Canada 
geese. Effective on water or land; 
2 steel anchoring stakes included. 
For best results, relocate the decoy 
periodically. 


Falcon Decoy—Covers up to 6,000 
sq. ft. Scares small pests and birds 
such as pigeons and gulls. Place on 
flat surface. Bottom has a plug that 
can be removed to fill with sand to 
weigh down base. 


Optical Gel—Keeps birds off of 
structures without harming them. 
Supplied in ready-to-use plastic dish 
container which can be affixed to 
surfaces with commercially available 
dab of silicone. Birds see ultraviolet 
light spectrum as fire and avoid site. 
Gel has firm density that won't run. 
Resistant to high and low tempera- 
tures, rain, and snow. 


Item 
Description Dim. Brand No. 
2D Decoy, Coyote 24 inL x 1 inW x 20 inH Bird-X ВЕМЕб 
3D Decoy, Coyote 36 inL x 8 inW x 16 inH Bird-X 3NZD1 
3D Decoy, Fox 30 inL x 6  inW x 18 % inH Bird-X 12V871 
Terror-Eyes 24 in dia. Bird-X 1DGW8 
Scare Eyes, Yellow 18 in dia. Bird-X 8DCF8 
Scare Eyes, White 18 in dia. Bird-X 8DCF9 
Scare Eyes, Black 18 in dia. Bird-X 8Y281 
Screech Owl without Sound 22 inH Bird Barrier 20YR38 
Screech Owl with Sound 22 inH Bird Barrier 20YR37 
Gator Guard 24 inL x 11 inW x 7 inH Bird-X 1DGX1 
Irri-Tape 100 ftL x 2 inW Bird-X 1DGX3 
Irri-Tape 500 ftL x 4 inW Bird-X 9/7Е0 
Floating Swan 36 inL x 18 inW x 11 inH Flambeau 9ATJO 
Falcon Decoy, Multicolor 7 inL x 7 inW x 16 inH Bird-X 45LW37 
Optical Gel — Bird Barrier 53PZ98 
Ж BirdBarrier 


Bird Exclusion Netting 


Composed of thin, ultra-strong, knotted strands of 
polyethylene twine, this exclusion system denies 
pest birds access to any architectural configura- 
tion, including roof tops, overhangs, parking 
garages, etc. 


NET MESH SIZE 
y 2" 
Overall | Overall Item | Overall Item 

Coverage w L No. No. 
625sqfl 2580 — - | 25ft 49XX51 
1250sqft 5%) — - | 50ft 49ХХ52 
18755408 25ft 75! 49XX45| 75П 49ХХ53 
2500 sqft 50ft | 50ft 49ХХ46 50ít 49ХХ54 
3750sqft 50ft | 75ft 49ХХ47 75ft 49ХХ55 
5000 sqft 500 | 100 ft 49XX48| 1001 49ХХ56 

10,000 sq ft 100 ft | 1001 49ХХ48 1001 49ХХ57 49XX46 

20,000 sq ft 100ft | 200ft 49ХХ50 200ft 49ХХ58 


OUTDOOR EQUIPMENT 
Animal Control—Birds 


Scan. Order. Done. f 
Details on page A1. 
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Bird Deterrents 


Products are designed to avoid injury to 
humans, birds, or animals. 


StealthNet—Ultrastrong, UV-resistant 
polyethylene netting provides an impen- 
etrable barrier against sparrows, swallows, 
and other small birds. Black color. Custom 
sizes are available; call 1-800-GRAINGER 
(472-4643). 


Bird-Flite—Thin stainless steel rods on 

a polycarbonate base repel pigeons and 
larger birds from signs, chimneys, security 
cameras, cut-outs, lights, pipes, and ledges. 
Glue or screw in place. 


Dura-Spike—Blunt stainless steel spikes 
discourage pigeons and larger birds from 
landing and nesting. Flexible construction 
conforms to building features, such as 
ledges, parapets, pipes, chimneys, lights, etc. 
Cut to length and glue or screw in place. 


Bird Coil—Expanding coils destabilize 
surfaces and discourage birds from landing. 
Kits include clips, end brackets, and other 
hardware or adhesive to attach to your 
specific substrate. 


Daddi Long Legs—Device's stainless 
Steel rods rotate and wave in the breeze, 
interfering with birds' wings as they try to 
land. Effective against gulls, pigeons, and 
larger birds. Plastic base screws into most 
surfaces. 
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Bird Repellent Nets, 
Spikes, Gel, and Spray 


Bird Nets and Clips—Seal off all structural openings 
to keep out birds and small animals. 


Spikes Needle Strips, Kits, and Adhesive—Attach to 
any surface to permanently prevent birds from landing 
and roosting. Install with adhesive, sold separately. 


Birdproof Gel—Nontoxic formula deters all birds and 
helps prevent landing and roosting by creating a sticky 
surface. Apply with a caulking gun, indoors or out. 
Solvent removal. EPA Registered. 


Repellent Spray—Goose repellant can be sprayed with 
agricultural or hand sprayer on turf, fruits, vegetables, 


Overall Overall Item 
Description Coverage No. 
Bird Nets and Clips р 
25 25ft — 625sqft 3М№2С8 
Nets -50Ю  50ft  2500sqft 3NZC9 
1001 14ft 1400544 90107 
Clips, Pkg. 01250 9in ^ біп -- 8N787 
Spike Needle Strips and Kits : 
302 Stainless 1006 5in TQlnearft 2 gwgsg 
Steel Spikes, ~ 24 linear ft, 2 
2-ft. Sections 24 біл “te Sections SWBS51 
302 Stainless | 50ft 4 ¥%in Olinear ft. 2 gi aya 
Steel Spike КІ, oe sin 100 linear it, єрт 
2-ft. Sections 100 ft Sin oF Sections SPTU4 
Polycarbonate — 10ft Бп 10 1пеаг ft. 1 ұру 
Spikes, 1-1. 25 linear ft, 1 
Sections 25 біл fft Sections SWB58 
Polycarbonate — 50ft 6 in 501187 0, 1 gy575 
Sons ^^ "apo sim 100 lineari, gere 
1 ft Sections 
Spike Adhesive Peta 
Cartridge Tube 20 ft 6CJN8 
Birdproof Gel 


Cartridge Tube, 10.5 oz, Pkg. of 12 120 linear ft 6WB53 


20YR25 


fountains (without fish), pools, and building structures. 


Not harmful to plants or animals. Co 
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Repellent Spray 
Biodegradable Food-Grade 


1500 sq ft 6MRH8 


ncentrate, 1 gal to 1 Acre 


Ж BirdBarrier 
Installation/ Overall Overall Item 
s tion L w No. Р 6WB52 
ealthhet —— — VARIADA T 
я 258 258 20836 | BIRD- M 
= I BOT 251. 20ҮЕ35 T 
еа сопоту Nettin: EXE H H H 
БИШІСІ "Oot ttf 20YR34 Silent and Audible Bird Repellers 
ird-Flite 
" » i or 2 vam EHE] ULTRASONIC BIRD REPELLERS BirdXPeller Pro and Pro 2—Bird 
arrow Ledge 2 іп j | ; n 
1'to 4" 50ft 27 п 20YR29 | Balcony Guard—Keeps birds distress sounds and predator noises are 
11008 25 in 20YR28 ; ; S effective against targeted species. 6//В52 
10t Sin 35Hx3; | away with continuous or motion js pi tarli d 
Wide Ledge 25% —5in 354X38 | sensor operation. Weatherproof. hs MON 5 А аары ео н 
Soter EU zn Ee 120V power or 4 C batteries (not QUIS. st a es, DlacKolras, 
БЕШИ ки E г E included). Includes mounting kit. CTOWS, COMMOLanNtS; and ravens. 
edge 7" to Bin 20YR32 . i ЖИ 
DwaSpie brim asnygo | Ultrason X—Ultrasonic sounds m elei E m ое e 
tod. ор 5 т 35Нудй | get rid of birds, bats, rodents, and 205 БЕ do Tess Calls 10 stale тет 
Wide Ledge S15 in_S5HX4T | more. Weatherproof. For indoor or ашау. лпоцаё 
Extra-Wide 3 Bn НЗ outdoor use. йелі 
edge 7" to 10" іп 35HX4: 7 inti 
Bird-Coil Quad Blaster—Uitrasonic sound 2/4 ER i Coverage но. 
Coil Clip Kit for waves attack birds and bats in ТЕТЕ нана 
Sheet Metal 250  4in 20YR41 А Balcony Guard 900541 342719 
Surfaces _ any enclosed or semi-enclosed Ultrason X 3600541 — 1DGW6 
Con Cip RT, | areas. For indoor use only. 3NZD2 0480 Blaster 6500 sq  1DGW4 
Masonry 25ft 4in 20YR39 | includes red strobe light that acts мій Strobe — 6500 sqft 3М702 
Surfaces _ as visual deterrent. Sonic Bird Repellers 
Coil Clip Kit Broadband PRO 10,000 sqft 1DGW3 
dev mad 25ft 4in 20YR40 | SONIC BIRD REPELLERS BirdXPeller Pro Uptoiacre —6WB52 
Drilling) BirdXPeller Pro 2 Up to 1 acre 8DMLO 
Coi chp Rit Broadband PRO—Controls Super BirdXPeller Pro Ор їо 6 acres 1DGW7 
forWood 258 4in 20YR42 | bird pests with ultrasonic and Super BirdXPeller Upto 6acres SPTUS 
Daddi Long Legs — — — | sonic signals. Has a series of Electronic GooseBuster 
Plastic Base — 41. — 20YR25 | species-specific distress cries and Sr нт Upto 1.5 acres 45LW36 
Surface Mount —5 20Ү827 | ргедаїогѕ' noise. Includes 3 visual ^ "Remote Extension Speaker 
Spike Adhesive redators: Scare Eyes, Prowler For Use with 1DGW3, 
artridge В alo 5 EY pi Ыы 1DGWA, 1DGW7, Up to 1 6WB56 
Tube, 0.63 — . — akao | Owl, and Irri-Tape. For indoor or 3NZD2, 5PTUS, p 1o 1 acre 
І Gray outdoor use. 6WB52, 8DMLO 
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OUTDOOR EQUIPMENT 
Insect Control 
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(ШШ) FLOWTRON* 
Insect Killers and Accessories 


Safe and effective units attract flies and other light-sensitive flying insect pests 
with multiple attractants, including ultraviolet light and pheromone-based lure. 


Adhesive Board—Safe, silent traps draw pests to a strategically placed large- 
capacity adhesive board, where they get stuck and remain trapped. Once full, 
boards are easy to dispose of and replace. 24K340 GLOstik Flying Insect Trap 
features a reflective cap with high-efficiency LED light to attract and trap insects 
to the disposable glue tube. Portable, reusable, battery-operated base with LED 
lasts up to 10,000 hr. Uses (3)AAA batteries not included. NightGuard 1ABE2 is a 
portable, free-standing unit. Galaxie 1ABE3—1ABE6 use a combination of ultra- 
violet energy and Flowtron's exclusive fly attracting pheromone. Ideally suited 


Total 
Coverage Lamp 
Description (sq. ft.) Watts Includes H w D 

Indoor/Outdoor Use 

Adhesive Board 

Freestanding, ; 

Hook Mount = = n Light Base, — quim оз = 
Battery-Powered р 

Zapper Lantern Style 

Wall or Hook Mount 2,000sqft —120W Ну Sex Pheromone 28 % іп" 12%іп 12% іп" 
Indoor Use 

Adhesive Board 

Freestanding; 500 sq 30W Fly Sex Pheromone 11in" 18%2in" 37% in" 
Wall Mount Sconce 600 sq ft 40W _ Ну5ех Pheromone 14 34 іп" 16 іп" 5 in" 
Style, Cream Cover 1,200 sqft 80\/ Ну Sex Pheromone 14% іп" 16in 5 %in" 
Wall Mount Sconce 600 sq ft 40W у Sex Pheromone 14 34 in" 16 in" 5 in" 
Style, Stainless 1,200sqft 80W Fly Sex P 14%in" 16in"  5%in' 
Steel Cover j q y Sex Pheromone 4 in in ^ in 
Wall or Hook Mount — 1,200 sq ft 80W Fly Sex Pheromone 18 іп" 15 in" 5 in" 
Zapper Lantern Style 

Wall Mount 1,200 sqft —80W Ру Sex Pheromone 18іп 15 йіп" 5 йіп" 

2,000 sqft  120W  FlySexPheromone 25 34 іп" 15 іп" 5 in" 
Outdoor Use 
Vacuum 
Freestanding; 43,560sqft 14W Octenol 33im 14i" 17in' 
Zapper Lantern Style 
43,560sqft 40 W — 1594in 934in 9% in" 

Hook Mount 65340sqft 80W = 17%" dii Tir 
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Electronic insect Killers 
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for installation іп front-of-store locations. Elite Stun Unit 1ABE1 special stun 
effect ensures out of sight capture. 


Zapper Lantern Style—Once drawn to the unit, insects fly through an electro- 
statically charged grid where they are killed instantly. 2W546 and 3ZF09 have 
removable collection chambers. 


PowerVac Vacuum—Once flying pests are attracted close enough to the unit, 
the powerful vacuum draws them in to a removable, see-through tray for easy 

disposal. Weatherproof, lightweight, portable unit can be used in just about any 
outdoor location. 


Flowtron Backflight Retrofit Kit—4LV47 includes bracket with prewired 
Socket, bulb, 2 screws, and foam pad with adhesive back. 


For Use with 
Mfr. Item Grainger Mfr. Item Pkg. 
Brand Model No. Description Item No. Model No. Qty. 
Catchmaster Accessories 
Electric Plug-In Insect Trap 
Glue Board 
Catchmaster 908  24K340 Тар Refill 24K338 920 240338 2 
Replacement 
13W UV Bulb 24K338 906B 24K342 1 
Flowtron FC8800C 21547 Flowtron Accessories 
Replacement Adhesive Fly Boards 
4% x 14" 1ABE1 GB470 1ABE7 12 
Flowtron ЕС4900 1ABE2 —— 74x 154 BES T PES GpA40 — 1ABES 12 
Flowtron FC4400  1ABE3 12 x 18" 1ABE2 GB490 1ABE8 6 
Flowtron FC4800 1АВЕ5 Lures and Attractants 
Flowtron FC4410 ТАВЕД Fly Lure Any FA-5000 4LV49 1 
F F Mosquito == МА-1000 41151 1 
Poweron арос О SABES Attractant = МА-1000-6 8FZZ8 6 
Flowtron — FC4700 1АВЕ1 Blacklight Replacement Bulbs 
= _ 7W, U-Shape 5FZT5 BF-210 5FZT7 1 
Flowtron — FC7600 2М/546 15W,Straight ^ 1ABE2 BF205 1AB 2 
Flowtron FC7800B  3ZF09 2W545 BF190 4LV46 1 
3ZF09,2W547 . BF130 4LV43 1 
40W. 1ABE1, 1АВЕЗ, 
Flowtron PV440B 5FZT5 U-Shape TABES TABES,  BFISO амад 1 
2W579 | 
Flowtron BK-40-D 2W545 — BF175 4LV45 1 
Flowtron ВК-80-) 2W579 Blacklight Retrofit Kit w/4LV44 Bulb 
40W = RK 60 4LV47 1 


OUTDOOR EQUIPMENT 
Insect Control 
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= Repellents 


Help repel flies, gnats, mosquitoes, ticks, and more. 20KC01 and 
36WG49 can be applied directly to flame-resistant (FR) clothing, shoes, 
tents, and other gear to provide 2 week protection while preserving its 
flame protection. 


Lnd 


CATCHMASTER 
PRO tia 
FLY BAG 
SAC А INSECTES 


8DF85 


45WP99 


“ 4 
CATCHMASTERY Binpzo é 


Flyswatters and Insect Traps 


Flyswatters—Stiff plastic mesh head 
measures 5"W x 5"L. 


Flying Insect Glue Trap—Adhesive trap 
has multibait attractant for common flour 
and grain moths. 


Fly Traps—5YAY4 controls nuisance 
flies and also monitors fly populations to 
help determine when to treat. 5ZPK8 is a 
nontoxic, odorless and transparent sticky 
trap that mounts on indoor window panes 
to trap all types of flying insects. 8DF85 
and 8CNR3 have a multibait attractant 


Scan. Order. Done. eT 
Details on page A1. 
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36A149 


up to 10,000 flies. 45WP99 has a specially 
formulated lure designed to attract a broad 
range of flies. Just add water and hang. 
Features safety lock cap and leakproof 
design. 


Crawling Insect Glue Trap—Ready to 
use for trapping crickets, roaches, spiders, 
and other crawling household pests. 


Bed Bug Prevention and Detection 
Monitors—Help identify post-treatment 
activity. 6JHG3 is a cost-effective monitor 
with low-profile design ideal for tight 
spaces or behind bed boards. 36A149 
provides easy visual inspection through the 
Clear shell; for use under mattresses. 


Item 
Brand No. 
Tough Guy 2VEX4 
Tough Guy 2VEX3 
Catchmaster 4XTZ9 
Catchmaster 5YAYA 
Catchmaster 5ZPK8 
Catchmaster 8DF85 
Catchmaster 8CNR3 
Catchmaster 45WP99 
Catchmaster БҮЛҮЗ 
Catchmaster 6JHG3 
Bird-X 36A149 


DEET ltem Pkg. : k i 
Description Concentration Size No. Qty. | designed to lure multiple fly species. 

Aerosol БЕРГ 8DF85 provides inconspicuous pest control. 

fea eae lothing DEET-Free бол  20KC01 1 | 8CNR3 features a fluorescent chartreuse 

Cutter Backwoods Dry Insect Repellent 25.00% 4 oz. 36WG52 1 color and double-sided surface area to trap 

Cutter Backwoods Insect Repellent 25.00% 6 oz. 36WG47 1 

OFF! Deep Woods 25.00% 6 02. 4HK65 1 Description 

Repel Permethrin Clothing = А 

and Gear Insect Repellent 6.5 oz. 36WG49 1 Flyswatters . 

Repel Sportsmen Max Aerosol 40.0096 6.5 02. 48WJ99 1 Plastic Handle, 1711. 

Liquid Spray Wire Handle, 231. 

Repel 100 Insect Repellent 98.11% 11.0. 36М651 1 Flying Insect Glue Trap 

Harris Swamp Gator DEET-Free 6 oz. 40P488 1 5WWx8YL 

OFF! Deep Woods Sportsmen 98.25% 1fl. 02. 4HK66 1 Fly Traps Е й 

OFFI? FamilyCare Clean Feel DEET-Free 61.oz — 2CYD9 1 Fly Ribbon, 12W x 25'L, Pkg. of 4 

Repel 100 Insect Repellent 40.00% 0.475 fl. fl. oz. 36WG48 1 Window Pane Trap, 3'H x 7W, Pkg. of 4 

Repel Sportsmen Max Spray Pump 40.0096 6 о2. 48WK01 1 Glue Trap, 2'W x 24'L 

Wipes Glue Trap, 22'H x 11'W. 

Repel Insect Repellent, Disposable Fly Bag Trap, Holds 30,000 Flies 

5'W x 7'L, Pkg. of 15 30.00% 302. 36WG53 1 Crawling Insect Glue Trap 

OFF! Deep Woods, 6'W x 6'L ЗУ x 7'L, Pkg. of 4 

ndividually Wrapped 25.00% 6 oz. 2СҮЕТ 144 Bed Bug Prevention and Detection Monitors 

SCRUBS INSECT SHIELD, 8"W s Cardboard Shell with Patterned Adhesive, Pkg. of 6 
x 10'L Individually Wrapped 30.00% 5280. 1PA24 100 | ~Piastic Shell with Gel Adhesive Lure, Pkg. of 12 ird- 
Insect Fogger and Ben's 

gg Burgess DON'T GET BITTEN, GET BEN'S® 


Insecticides 


» For outdoor use only 


Propane-powered unit dispenses a 
10-ft.wide cone of fogging insecticide 
for long-lasting control of biting flies 
and mosquitoes. Uses fogger with 
Insecticides 6FJE8 and 6Ғ./Е9, sold 
separately below. Propane Cylinder 
5UX34 sold separately on Grainger.com. 
Item 
Description Brand — No. 
Propane-Powered Insect Fogger Burgess 6FJE6 


Fogging Insecticide, Ready-to-Use, 32 oz. Black Flag 6FJE8 
Fogging Insecticide, Ready-to-Use, 64 oz. Black Flag 6FJE9 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Outdoor Head Nets 


Lightweight nylon mesh head nets 

are designed for unimpeded views. 
They have an elastic crown, securable 
on your head or favorite hat. 53JX20 
features fine weave and adjustable 
underarm straps for maximum cover- 
age. 53XJ19 has a drop neckline and a 
draw cord for adjustability. 


CEES Net Item 
Description Pore Size No. — 
UltraNet 0.5mm 53/Х20 [UL 
InvisiNet 1.0 mm 53JX19 53JX20 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Insect Control 
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Insecticides Z"BirdBarrier 59 /T/Dymon Natular 


Provide fast and long lasting control of flying and crawling insects. 


Item Pkg. 
Form Targeted Insects Size Size Active Ingredients Brand No. Qty. 
Crawling Insects 
Indoor/Outdoor 
Ants 1602 1607 Lambda Cyhalothrin Hot Shot 36WG41 1 
Ants, Centipedes, Crickets, Roaches, Silverfish, Spiders 1607 1602 Pyrethrin Tough Guy 2DCB3 1 
Aerosol ; Permethrin, Piperonyl 
Ants, Bed Bugs, Mites, Roaches 17.5 02 17.5 02 Butoxide, Pyrethrin JT Eaton 22CT52 1 

Bait Station, Powder — Ants 0.2102 0.21 02 Fipronil Combat 1XGT8 72 
Liquid, Makes Ants, Centipedes, Crickets, Fleas, ; 
up to 2 gal. Mosquitoes, Roaches, Spiders, Ticks 102 lo Cypermethrin Enforcer 2HZB1 1 

Ants, Roaches, Spiders 12807 128 02 Gamma Cyhalothrin Spectracide 36WG42 1 
Bed Bugs, Fleas, Spiders, Ticks 12807 1280 Deltamethrin JT Eaton 5PTR8 1 
Liquid Spray Bed Bugs, Fleas, Ticks 12802 128 02 Pyrethrin JT Eaton 5PTR4 1 36WG32 
Ants, Bed Bugs, Bees, Beetles, Fleas, i 
Roaches, Spiders, Stink Bugs, Ticks 128 0z 12807 Deltamethrin Enforcer 2HZA9 1 
Powder Ants, Roaches, Silverfish 5 Ib 5 Ib Boric Acid JT Eaton 5РТТ1 1 
Ants, Roaches, Silverfish 1602 1607 Boric Acid JT Eaton 5РТТ0 1 
Ants 0.21 oz 0.21 oz Fipronil Combat 1XGT9 
Powder Bait Stations Roaches 0.280z 0.28 02 Hydramethylon Combat 1XGT4 6 ы 
Roaches 0.49 oz 0.49 oz Hydramethylon Combat 1XGT5 

Powder with Puffer ^ Ants, Bed Bugs, Crickets, Fleas, Roaches, Silverfish 7 02 702 Diatomaceous Earth JT Eaton 5PTR1 

Indoor Only 
N-Octyl Bicycloheptene 
Bed Bugs, Lice, Mites 1407 1402 Dicarboximide, Enforcer 6WXES 

N | Phenothrin, Resmethrin 

BIOS Ants 1507 150z Lambda Cyhalothrin Spectracide 3611638 
Ants, Roaches 160z 1602 Cypermethrin, Tetramethrin Enforcer 38GM04 
Ants, Roaches 17.5 02 17.5 02 Cypermethrin, Imiprothrin Raid 45CR50 

Fogger Bed Bugs, Fleas 202 202 dd Hot Shot 36WG26 

Gel Ants, Roaches 2.5027 250 Dinotefuran Hot Shot 36WG32 
Ants, Bed Bugs, Carpet Beetles, Centipedes, f | F 

Liquid Fleas, Millipedes, Roaches, Silverfish боо бог Plant Oils Bird Barrier 45КА04 
Bed Bugs 6 oz 6 о2 Plant Oils Bird Barrier 45КА05 

Liquid Bait Station Roaches 0.45 о2 0.45 oz Dinotefuran Hot Shot 36WG28 
Powder Roaches 1 Ib 116 Orthoboric Acid Hot Shot 36W639 

Bed Bugs 8 02 8 oz Silicon Dioxide Hot Shot 36WG30 

Trap Ants Hot Shot 36WG40 
Outdoor Only 

Aerosol Ants 140:  14oz  Phenothrin, Tetramethrin CRC 14N882 

Ants 3.510 3.516 Lambda Cyhalothrin Spectracide — 48LR77 

Granular Ants 10 Ib 10 Ib Lambda Cyhalothrin Spectracide — 48LR80 

Ants, Centipedes, Crickets, Fleas, à i 
Mosquitoes, Roaches, Spiders, Ticks 35 Ib 35 Ib Gamma Cyhalothrin Spectracide 36WG23 
Granular, Packet дү 4o 40 Bifenthrin CRC 14N883 
Ants, Centipedes, Crickets, Roaches, Silverfish, Spiders 400z 4007 Gamma Cyhalothrin Spectracide 481Ү77 
Liquid Ants, Centipedes, Crickets, Fleas, ; i 
Mosquitoes, Roaches, Spiders, Ticks 12802 128 02 Gamma Cyhalothrin Spectracide — 36WG24 
Flying and Crawling Insects 
Indoor/Outdoor 
Ants, Bed Bugs, Beetles, Crickets, Fleas, " " А А 
Roaches, Silverfish, Spiders 1507 1502  d-Phenothrin, Prallethrin Raid 45CR52 
А Permethrin, Piperonyl i 
Aerosol Ants, Roaches, Spiders 1602  160z Butoxide, Pyrethrin Spectracide 481876 
Ants, Bed Bugs, Beetles, Centipedes, Fleas, Flies, Permethrin, Piperonyl 
Gnats, Mosquitoes, Moths, Silverfish, Spiders, Wasps 1202 1702 Butoxide, Pyrethrin Enforcer 53RJ85 
Indoor Only 
Ants, Bed Bugs, Beetles, Centipedes, Fleas, Flies, ү 
Aerosol Gnats, Mosquitoes, Moths, Silverfish, Spiders, Wasps 207 207 Cypermethrin Enforcer 538486 
Ants, Centipedes, Crickets, Fleas, ; 

Fogger Mosquitoes, Roaches, Spiders, Ticks 1202 120 Pyrethrin Hot Shot 36WG27 
Flying Insects 4HK60 
Indoor/Outdoor 

Permethrin, Piperonyl 
20 ft. Long Bees, Wasps 1202 1202 Butoxide, Tetramethrin ITWDymon 6XMH4 1 
Range Aerosol Permethrin, Piperonyl 
Bees, Hornets, Wasps, Yellow Jackets 1202 1202 Butoxide, Tetramethrin Tough Guy 2DCB5 1 
Aerosol Bees, Flies, Gnats, Mosquitoes, Moths, Wasps 1507  150z Permethrin Hot Shot 48LR73 1 
Flies, Gnats, Mosquitoes, Moths 1602 1602 . Tetramethrin Enforcer 53RJ88 12 ИНЕМЕН 

Dry Fog Bees, Flies, Gnats, Mosquitoes, Moths, Wasps 1407 1402 ШІН ITW Dymon 6XMH6 1 

Indoor Only 


N-Octyl bicycloheptene 
Aerosol Flies, Gnats, Mosquitoes 1602 1602  dicarboximide, Piperonyl Enforcer 38GM02 12 
Butoxide, Prallethrin 


Outdoor Only 
20 ft. Lon Wasps, Yellow Jackets 140: 1402  Phenothrin, Tetramethrin CRC 4JB47 1 
Range ава Wasps, Yellow Jackets 180z 1802 ШЕШІ) Piperonyl Spectracide 481883 1 
22 tt Long utoxide, Tetramethrin No 36WG19 
Range Aerosol Wasps, Yellow Jackets 1407 1402 Ы. ш Raid 4HK60 1 
ambda Cyhalothrin, 
27 ft. Long Wasps, Yellow Jackets 1407 1402 Prallethrin Hot Shot 36WG20 1 
Range Aerosol Wasps, Yellow Jackets 2002 2000 permethrin Fiperony!  Spectracide  36WG19 1 
Permethrin, Piperonyl 
Aerosol Wasps, Yellow Jackets 1602 1607 Butoxide, Tetramethrin Enforcer 38GM03 12 ^ © 
Wasps, Yellow Jackets 1602 1607 etramethrin Enforcer 53RJ82 12 
Mosquito Larvicide d dod 
Outdoor Only 
Tablets Mosquitoes 0.60z 0.602 Spinosad Natular 54FY57 12 54FY57 
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MATERIAL HANDLING 
Ladder Selection Guide & Stepladders 


Scan. Order. Done. 


Det 


ails on page A1. 


STEP 1: WHAT MATERIAL DO YOU NEED? STEP 2: CHOOSE LOAD 


Choose the Right Ladder for the Job 


STEP 3: CHOOSE THE SIZE/HEIGHT 


Fiberglass or Aluminum? CAPACITY/DUTY RATINGS Рашы, Reet ADDERS 
Fiberglass Load capacity is the combined of Desired Choose This Top Support Choose This 
Rugged and durable, ideal = weight of user and materials. Fach (ft.)* Size (1) БШШШ] БОШ 
П iaaximum 
when working around ETC 8 а SIS 20 
22 9 5 131017 24 
electricity. Feature noncon- 300 Ibs. 10 6 171021 28 
ductive side rails. ү 11 7 211025 32 
mnm Mire 12 8 25 to 28 36 
n . LOAD CAPACITY LOAD CAPACITY 14 10 28 to 31 т 40 
Lightweight and easy 250 Ibs. 200 Ibs. 16 12 1 PECES section T 
to carry. Not for use dere oc E 15 боор D 
d elect Туре I Typ - т - 
around electricity. DUTY RATING DUTY RATING * Assumes a 5-ft. 6' person with a vertical 12" reach. 
6300 SERIES 
= Red side rails 
L7300 SERIES г 
= Molded versatile LockTop " 
" 5... securely holds drills and tools Stepladders 


» Rail latch holds 
rear rail to front rail 
in leaning mode 

Fiberglass, Type 1AA, 

375-Ір. Duty Rating 


7300 SERIES “ 
» Molded external 
rail shields and 
EDGE Bracing 
a Aluminum Tool- 
Tra-Top securely . 
holds tools 

a Extra-large knee 
braces—front 
and back 

a Extra-wide 


base width g 


» Steel internal spreader bars 


= Top accommodates Lock-In accessories 
= Molded large boots with EDGE Bracing 
= Steel Internal spreader bars 


Fiberglass, Type ТАА, 375-Ib. Duty Rating 


Fiberglass, Type 1AA, 375-Ib. Duty Rating = Aluminum internal spreader bars 


6100 SERIES 

= Molded Proguard 
Boot provide firm 
slip-resistant 
footing 

= Versatile 
HolsterTop 
securely 
hold drills 
and tools 

= Top accommodates 
Lock-In accessories 

= Metal bottom step knee braces 

a Internal spreader bars 


Fiberglass, Type 1A, 300-Ib. Duty Rating Fiberglass, Type 1A, 300-Ib. Duty Rating 


6000 SERIES 

= Molded 
HolsterTop 

= Top 
accommodates 
Lock-In 
accessories 

= EDGE bracing 
at bottom 

a External 
spreader bars 

Fiberglass, Type 1, 

250-Ib. Duty Rating 
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= The most popular ladder 


style used for low and 


medium heights 


Ladder 
Series Height | Material 
— Type IAA, 375 Ib Duty Rating 
; 4 Fib 

7400 SERIES 400 SERIES BA Fiherglass 

» Aluminum , » Aluminum L7300 ® berg ass 
external rail Tool-Tra-Top | ft_| Fiberglass 

shields and } » Fully knee 2-7 + t T T 

EDGE Bracing \ braced—front E \ 5% | Fiberglass 

= Aluminum Y and back >” 6300 5 п Беу ass 
Tool-Tra-Top » Slip-resistant | Y 10 t | Fiberaloss 
securely foot pads ? 12ft | Fiberglass 

\ ею / = Internal Р 0 еца 
» Extra-large spreader bars ] 5ft | Fiberglass 

knee braces— except on 4-ft. ) \ 7300 6 Fiberglass 

front and back У and 6-ft.sizes |] № PR Foes 

= Extra-wide base width— Aluminum, Type 1 Y 128 | Fiberglass 
widest ladder in industry ТАА, 375-lb. £ f 3 ft Fiberg ass 

= Larger spread than 7300 Series Duty Rating — / 4. 5ft | Fiberglass 

| 7400 6 Fiberg ass 

Fiberglass, Type 1AA, 375-16. Duty Rating КҮГЕ 

10 ft_| Fiberglass 

370 SERIES f 12ft | Fiberglass 

6200 SERIES = Molded Tool-Tra-Top ај | at [Aluminum 

= Orange side rails E securely holds tools ” 400 8 Aluminum 

= Molded versatile » Internal “Н” b A 10ft | Aluminum 
LockTop securely spreader on 4-ft., = 12% | Aluminum 
hold drills 5-ft, and 6-ft. sizes | \ е. ИНН 

and tools » Auto-closing ) 6 Fiberglass 

= Top molded pail shelf \ 6100 81. _Рретдазв 

Е ) glass 

accommodates » Aluminum foot 1 128 | Fiberglass 
Lock-In bracket with " \ 3ft | Fiberglass 
accessories slip-resistant pad 4 ШЕР ass 

= Molded Aluminum, Type 1A, 300-Ib. № ош 57 | Fiberglass 
large boots Duty Rating 7 Fiberglass 

with EDGE Bracing Ai fiberglass 

a Steel internal spreader bars 12 ft Fiberg ass 

3 Aluminum 

4 Aluminum 

i 5900 SERIES 370 En i Aluminum 

в 8 Alumi 

360 SERIES <a eee 10 1t | Aluminum 
Molded Tool-Tra-T 4 ж = Top accommodates 14 Aluminum 

= Molded) 100! Ira 108 $ \ Lock-In accessories 400-461 Aluminum 
» Auto-closing | = EDGE bracing Type 1, 250 Ih Duty Rating 
molded pail shelf > 4 Fiberglass 

at bottom г 
= External spreaders A a External 6000 5 Pies 
" а | \ spreader bars 8t | Fiberglass 
Un paos | \ = Ideal for light-duty Att | Aluminum 
в inti 5 Alumi 

pes for ie i A or homeowner use 360 —3#— Aluminum 
uminum, Туре 1, (4 “À Fiberglass, Type Il 8ft | Aluminum 
250-Ib. Duty Rating | & 225.1. Duty Rating Type Il, 25 Ib Duty Rating 
К 5900 6 Fiberglass 

8 Fiberglass 


Find even MORE on Grainger.com? 


Item 
No. 


458R92 
458R93 
458R94 
458R95 
458R96 
29JV18 
29JV20 
29JV21 
29JV23 
29JV25 
29JV27 
41D244 
6JJ81 
3AZX3 
6JJ82 
6JJ83 
6JJ84 
6JJ85 
41D241 
4XN71 
ЗА7Х4 
4XN72 
ЗА7Х5 
4XN73 
4XN74 
4XN75 
4ХМ58 
4ХМ59 
4XN60 
4XN61 
4XN63 


29JV19 
29JV22 
29JV24 
29JV26 
29JV28 
41D245 
3W421 
3AZX1 
3W141 
ЗА7Х2 
3W142 
3W183 
3W422 
2ЕЈ68 
411074 
3AZX9 
3W423 
3W424 
4W172 
4XN64 
4XN67 


4W077 
3AZW9 
4W078 
4W079 
41D304 
41D305 
41D306 
4GNK8 


410251 
410252 
410253 
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MATERIAL HANDLING 
Stepladders & Platform Ladders 


Find more information on Ladder selection on page 1024. 


е 
Stepladders 
е 
Fiberglass ladders feature slip-resistant shoes, Little 
heavy-duty spreader braces, heavy-duty reinforce- Platform Stepladders Giant 
ments, slip-resistant tread in every step, wide back N ductive flberat пер к= Systems 
braces, and molded top with handyman's tool slots. MP ieee а origami es 
Ladder Height m Lightweight aluminum stepladders are easy to 

Type IAA, 375 Ih Duty Rating transport and reposition, making them great for a 

at pur wide variety of tasks. 

8ft 44ҮҮ47 Platform Ladder Item à 

10 ft 44YY37 Height Height ^ Material No. y 

12 ft 44YY50 Type IAA, 375 Ib Duty Rating ) 
Туре IA, 300 Ib Duty Rating 1ft11 in 48 Fiberglass 31ХМ/64 v 

4ft 44YY63 2 ft 10 in 5ft Fiberglass 31XW65 72 

6 ft 44ҮҮ19 Type IA, 300 Ib Duty Rating | 

8ft 44ҮҮ29 1ft10in 4ft Aluminum 40Р130 

10 ft 44ҮҮБ1 2ft9in 5ft Aluminum  6FJL9 ! 

128 44YY30 44YY19 3ft8 in 6ft Aluminum бЕЛЇ0 6FJNO 
Platform Ladders WERNER 
= Ideal for working in concentrated P7400 SERIES 


spaces and at fixed heights 

= Large platform provides secure 
and comfortable work area 

= Safety guard rail encourages 
proper use and is positioned 
2 ft. above platform 


Platform Ladder Item 
Series Height — Height | Material No. 
Type IAA, 375-Ih. Duty Rating 
4 ft 6 6W679 
P7400 6 ft 8 Fiberglass 3W186 
8 ft 10 6W680 
4 ft 6 6W686 
P400 8 ft 6 Aluminum 6W687 
8 tt 10 ft 6W688 
Type IA, 300-Ib. Duty Rating 
10 ft 12 ft 4XP29 
P7400 то 14 ft 410243 
2 ft 4 41D247 
4% 6 Fiberglass 4ЕВ96 
P6200 6ft 8 4EB97 
8ft 10 4EB98 
10 ft 12 3AZY5 
2 ft 4 41D295 
3ft 5 41D296 
P370 4ft 6 41D297 
6ft 8 " 41D298 
aft 10m |uminum 410299 
10 ft 12 41D292 
P400 12 ft 14 41D293 
14 ft 16 41D294 
Twin Platform Ladders 


= Ideal for two-person jobs, 
working in concentrated spaces 
and at fixed heights 


= Duty Rating applies to each side 


= Safety guard rail encourages proper use 
= Twin platform ladders overall height 


is 2 ft. higher than the platform 


= Available up to 12-ft. platform height 
= 10-ft. and 12-ft. heights are Type 
IA, 300-Ib. Duty Rating 
= Fully knee braced steps and rear horizontals 
= Aluminum external rail shields and EDGE Bracing 
Fiberglass, Ladder Type 1AA, 375-Ib. Duty Rating 


P6200 SERIES 

= Available up to 10-ft. platform height 
= Fully knee braced steps 

= EDGE bracing at bottom 

= Molded large boots at bottom 


Fiberglass, Type 1A, 300-Ib. Duty Rating 


P370 SERIES 

a Available up to 8-ft. platform height 
= Double knee braced bottom 3 steps 
= Metal bottom step braces 

= Slip-resistant foot pads 

Aluminum, Type 1A, 300-Ib. Duty Rating 


P400 SERIES 

a Available up to 14-ft. platform height 

= 10-ft., 12-ft. and 14-ft. heights are 
Type ІА, 300-Ib. Duty Rating 

= Fully knee braced steps 

= Slip-resistant foot pad 

Aluminum, Type 1AA, 375-Ib. Duty Rating 


PT7400 SERIES 


= Double riveted steps with knee braces on each 
= Large platform provides secure work area 

= Large aluminum external rail shield 

» Available up to 10-ft. platform height 

= 12" closed storage width 

Fiberglass, Type 1AA, 375-Ib. Duty Rating 
PT7400-4C SERIES 


= 4 spring-mounted rubber swivel casters 
= Double riveted steps with knee braces on each 


P7400 Series 


P400 Series 


P370 Series / 
EI 


\ 
\ PT7400 Series 
\ 
\ 


|, 
* AY 


Platform Ladder Item 2 | 
Series Height Height) Material Мо. = Large platform provides secure work area | | | 1 
Type IAA, 300-10. Duty Rating = Large aluminum external rail shields = ү 
т en МЕЗІ? = Available up to 10-11. platform height | T 
PT7400 85 0f 34:339 = 12" closed storage width 4 
10ft — 12ft | Fiberglass 34340 Fiberglass, Ladder Туре ТАА, 375-Ір. Duty Rating Г 
АЙ 6ft 3AZY6 - 
emo {Т 08 PT370 SERIES Ж. 
к ЧУ дурат " Double riveted steps e^ 
Туре IA, 300-Ib. Duty Rating » Large platform provides secure work area 1 
4 t en HM » Available up to 10-ft. platform height 
PT370 8f 19s | Aluminum —3a7yg- = 10" closed storage width 
10ft 12 ft 410302 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Aluminum, Type 1A, 300-Ib. Duty Rating 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. =; 
Podium & Twin Ladders Details on page А1. 


Podium Ladders ПІСЕТІН 
» Ideal for working at fixed heights Platform Ladder Item Item 
= Comfortable secure feel with 4X Series — Height — Height — Material No. No. 
Work Zone to reach in all directions Туре (AA, 375 18 Duty Rating ——— 
= Large podium platform with toe guard pp7300 41 Tit fiberglass | 3бЁХ51 | 45ED7O 
» Waist high guard rail with 6f — 9t 3 36FX52 | 45ED71 
Lock-In accessories slots Tie Hn aw ШИ 36ЕХ53 | ASED72 
= EDGE360 bracing with US ft 6ft 20KJ26 | 45Е064 
molded large boots 4tt Tft 20KJ27 45ED65 
inti 6ft 9ft i 20KJ28 | 45ED66 
20KJ26 ЕЕЕ = Overall ladder height is 3 PD6200 —$« tra Fiberglass | 55.159 —a5ED67 
ft. above platform WAT 43 20KJ30 - 
a Available with and without casters 10 ft = 45ED68 


g 
T400 Series 


Twin Ladders 


= Designed for one- or two-person jobs T6200 SERIES 


= Duty Rating applies to each side = Molded LockTop? top 
17400 SERIES securely holds tools | 
» Aluminum extruded top = EDGE360™ Bracing with 


= EDGE bracing with aluminum molded large boots 
external rail shields = Steel internal spreader bars 


А » Aluminum internal spreader bars » Fully knee braced on every step 


T7400 Series » Extra-large knee braces Fiberglass, Type 1A, 300-Ib. Duty Rating 
on every step T370 SERIES 
= 14-ft. to 20-ft. heights » Aluminum extruded top 
are Type 1A, 300 Ib. » Steel internal spreader bars 
Fiberglass, Туре 1AA, 375-Ib. Duty » Metal bottom step braces 
Rating a Slip-resistant foot pads 
T400 SERIES Aluminum, Type 1A, 300-Ib. Duty Rating 
» Aluminum extruded top T6000 SERIES 
= Aluminum internal spreader bars = Molded HolsterTop? securely 
» Extra-large knee braces hold drills and tools 
on every step = EDGE bracing at bottom 
» Metal bottom step braces » Steel external spreader bars 
Aluminum, Туре ТАА, 375-Ib. Duty Fiberglass, Type 1, 250-Ib. Duty Rating 
Rating Ladder Item 
Series Height Material No. 


T6200 Series Type IA, 300 Ib Duty Rating 
14 


AXP53 
7400 16 4ХР54 
20 4ХР55 
3 410246 
Ladder Item 4 қ 6YG79 
Series Height | Material No. 5 Fiberglass —3AZX6 
Type IAA, 375 Ib Duty Rating 6200 6 6YG80 
4ft 4ХР48 8 6YG81 
5ft 410242 10 3AZX7 
6ft Я 4ХР49 12 3AZX8 
T7400 8ft Fiberglass AXP50 4 ЗА7Ү1 
10 ft AXP51 6 , 3AZY2 
12% ДХР52 n 8 Aluminum —3AZY3 
4ft 410287 n 2 10ft 3AZYA 
6ft 410288 Type I, 250 Ib Duty Rating 
T400 8ft Aluminum 410289 4 9NV38 
10 ft 410290 6000 6 | Fiberglass — 8CKH1 
12ft 410291 8 9GAG7 
44YYoo Fiberglass Twin Stepladders 
The load capacity applies to Item 
i _ ~ Ladder Height No. 
each side of the ladder and Type IAA, 375 Ih Duty Rating 
is built for use by two people 4 ft 44YY09 
(one per side) simultane- 6ft 44YY68 
ously. Comes equipped with aft LAT) 
10 ft 44ҮҮ42 
heavy-duty boots. 12% 44YY24 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Multipurpose Ladders 


XTEN ИВ! 


Aluminum Telescoping Ladders 


Extends from inches to feet to desired height. Ladders retract smoothly from 
a locking mechanism. Features integrated closure strap and carry handle for 
easy maneuverability. Has visual indicators for locking and releasing. Meet ANSI 


54YF82 


safety standards. 
For additional Type Il and Type IA ladders, go to Grainger.com® and search by Type Il and IA 
Ladders. 
Item 
Extended Ladder Height Bottom Width No. 
Type 1A, 300 Ib Duty Rating 
12 ft 6 in 19 іп 54ҮҒ85 
12ft6in 19 94 in 54YF87 
Type 1, 250 Ib Duty Rating 
8ft6in 18 in 54ҮҒ82 
10 ft 6 in 18 in 54YF83 
12 ft 6 in 19 іп 54ҮҒ84 
15 ft біп 19 Yin 54ҮҒ86 
15 ft 6 in 1934 in 54ҮҒ88 
16 ft 6 in 1934 in 54ҮҒ89 


Little 


Multipurpose Ladders 51211 «cwenwer» 


Lightweight aluminum ladders can offer easy lifting and carrying. Nonconductive 
fiberglass ladders help protect personnel from electrical shock when working 
around electricity. 


Extended FIBERGLASS ALUMINUM 
Ladder Stepladder Scaffold Item Net Item Net 
Height Height Height Brand No. Weight No. Weight 
Type IAA, 375 Ib Duty Rating 
Ladder Configurations: 90° , Extension, Scaffold, Staircase, Stepladder 
11 ft 3to5ft 1103# Little Giant | 26W724 35.0 Ib 1YME9 38.0 Ib 
15 ft 4078 1138 Little Gian — — 1YMG1 46.0 Ib 
19 ft 5to9ft 1103# Little Giant — = 1YMG2 47.0 Ib 
Ladder Configurations: 90° , Staircase, Stepladder 
10 ft 6 to 10 ft — Little Giant | 48WJ52 53.0 Ib — — 
5 to 8 ft — Little Giant | 14D497 34.0 Ib — — 
6 to 10 ft = Little Giant | 26W731 41.0 Ib — — ъ NA 
Ladder Configurations: Extension, Stepladder 7 " 
6ft10in 4ft — Little Giant | 55HX89 21.0 Ib — — P = 3 
4ft9in — Little Giant | 55HX88 36.0 Ib — — = 
12ft 6f = Werner | 4XN76 33.5 Ib = = 48RT21 
7ft — Werner 41D279 37.0 Ib — — 1 
16 ft 8ft — Werner 4XN77 40.5 Ib — — i 
Ladder Configurations: Scaffold, Staircase, Stepladder, Straight (p - 3 
15 ft 4to7 ft 3 ft Little Gian — — 423K41 54.0 Ib ы 
Type IA, 300 Ib Duty Rating 
Ladder Configurations: 90° , Extension, Scaffold, Staircase, Stepladder Ep | 
11% 3to5ft 1 o 3ft Little Gian — 48RT20 25.0 Ib РӘ - = 
3050 X 1to3ft Little Gian — = 140449 30.0 Ib m > 
4to7ft — 1to3ft Little Giant | 26W725 ** 44.016 48RT21 32.0 Ib » / > 
15 ft 4to7ft — 1to3ft Little Giant | 45Е093 51.0 Ib ЗЕЛ6 ** 33.010 P ) - 
44078 1to3ft Ше Gian — — 36GL18 38.5 Ib " 
4to7ft — 1to3ft Little Gian — — 14D450 40.0 Ib ^ - 
4078 — 1to3ft Little Giant | 45Е098 60.0 Ib — — 2 а 
5to9ft 1103# Little Gian — — 48RT22 39.0 Ib ғ 
19 ft 5to9ft 1103# Little Gian — — 3EJT7 ** 41.010 EX 
5to9ft  1to3ft Little Gian — — 14D451 47.0 Ib 4 " 
5to9ft  1to3ft Little Gian — — 36GL19 47.0 Ib і & 
22 ft 5to9ft 1103# Little Giant | 40P124 ** 51.016 — — 
6to 11 1103# Little Gian -- -- 48RT23 50.0 Ib = 
23ft 61011 1to3ft Little Gian — — 14D492 56.0 Ib & 1 
6to 11 1103# Little Gian — — 36GL20 57.5 Ib 
26 ft 6to 11 1to3ft Little Gian — — 26W732 ** 52.016 ж 2NKW6 
Ladder Configurations: Extension, Scaffold, Staircase, Stepladder 
11ft 3to5ft 2ft Werner | 494M33 33.0 Ib 2NKW6 31.5 Ib = 
15ft 4to7 ft 3 ft Werner | 494M34 40.0 Ib 2NKW7 39.5 Ib 
19 5109 3f10in ^ Werner = == 2NKW8 47.010 
5109 4ft Werner | 494M35 50.0 Ib — — T 
23 6to 11 4ft10in Werner — — 2NKW9 62.5 Ib 
Ladder Configurations: Scaffold, Staircase, Stepladder, Straight 
15 4to7 3 ft Little Giant — — 423K39 46.0 Ib 
19 5t09 3ft Little Giant — — 423K40 46.5 Ib 
** Can be used as a Scaffolding with the use of optional Trestle Brackets 31XW71 and 48WJ50 494M35 
and optional Planks 202656, 42812, and 4ZB13 (sold separately). 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


1027 


MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. =); 
Specialty Ladders & Ladder Accessories Details on page A1. E 


Specialty Ladders 


OBEL SERIES = Double riveted, fully 
E = Custom molded top designed knee braced steps 
7400 à А А 
Series for electrical contractors » Aluminum external rail 
» Integrated retractable conduit shields and EDGE bracing 
holder for cutting pipe Fiberglass Extension Trestle Ladder, 
= Wire spool holders and Type 1A, 300-Ib. Duty Rating 
a multiuse hook 
= EDGE bracing at bottom FTP6200 SERIES 


= Back rail fits through studs, 
tight areas, around corners 
and uneven surfaces 

= Spreader handle designed for 


в Internal spreader bars 
Fiberglass Electricians Job Station 
Stepladders, Type 1AA, 375-Ib. Duty 


Obel 


Series Rating convenient setup and transport 
E7400 SERIES a Fully based front section 
= Convenient for versatile applications = Extra-wide stance for stability 
a Ideal for two-person jobs and a Available up to 12 ft. 
working at various heights Fiberglass Tripod Ladder, Type 1A, 
= Duty rating applies to 300-Ib. Duty Rating 
each stepladder side 
Item 
Series Ladder Height Material No. 
Type IAA, 375 Ib Duty Rating 
4 fi 1FCF1 
61 1FCF2 
OBELOO 8 ft Fiberglass 1FCF3 
10 1FCF4 
12 1FCF5 
Type IA, 300 Ib Duty Rating 
8ft АХР05 
10 4XP06 
E7400 12 4XP07 
14 4XP08 
16 і 4XP09 
Fiberglass 
FIPe200 i HT 
Series FTP6200 8ft 47/20 
10 410249 
12 410250 
“у 
+ < А K ө 
Adjustable Enclosed Safety Cages Ladder Systems 
= Nonconductive, high-strength, Offer versatile, safe alternative to tie-off, allowing access to 
fiberglass-resin composite constricted areas and drop ceilings while complying with tie-off rules. 
= Fully adjustable 1-ft. increments Help protect operators in a fully enclosed working platform, allow- 
36GL23 


ing them to work safely and quickly with 2 hands. Each side adjusts 
independently to multiple heights; adjusts to work safely on uneven 
surface and stairs. Models with Wheel Lift™ casters allow cage to 
move from place to place fully deployed. Built-in Tip & Glide™ wheels 
make it quick-and-easy to roll anywhere. 


Item 
Series Platform Height Includes No. 
Type IAA, 375 Ib Duty Rating 

4to 6 ft Tip and Glide Wheels 48RR82 
Compact Safety Cage 610101 Net, Outriggers, Side Tip Wheels, Wheel Lift 48RR88 
Outriggers, Ratchet Levelers, Side Tip Wheels, Wheel Lift 488889 
3 to 5 ft Net, Wheel Lift 36GL22 
Adjustable Safety Cage M Net, Outriggers, Wheel Lift 366123 


Ladder Jacks, Planks and Leveler 


д б Aluminum Extension Planks - РА200 Ladder Jack Clamping System—Ladder jacks mount to either side 
анын T ютап Series—Made of 2" deep box section extru- оѓ extension ladder and clamps securely hold stage platform to ladder 
- sions for outstanding rigidity in ladder jack, jacks. OSHA and ANSI Standards require ladder jacks only be used on 
trestle ladder, and step stool applications. Type 1, Type 1A, or Type 1AA ladders. 
Locking mechanism sets plank in 12" incre- = Accommodates ир to 20"W stage planks 
ments; positive stops prevent overextending. 


Descripti Seri КЕП C acts Material пет 
: i escription eries eng apaci ateria 0. 

n a ЗОТ ететт АПК РА200—610 9 ft  2501b Aluminum —4XP30 
p т 221 Jur " Extension Plank PA200  81013ft 2500 Aluminum —4XP31 
guardrail protection in compliance with applicable > Extension Plank PA200 1010170 2501b Aluminum 4ХР32 
governmental codes, ordinances, regulations, and Ladder Jack Clamping System — — 300 Ib — 4XN82 
safe practices. Ladder Leveler = = — Aluminum 4ХР35 
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MATERIAL HANDLING 
Extension Ladders 


Extension Ladders 


= Aluminum extruded gravity spring locks 

= D-shape rungs except 7100-2 series 

a Fiberglass have prepierced holes at top of fly 
section for easy field installation of accessories 

Exclusive ALFLO rung joint connections provide excel- 

lent, twist-proof performance. Dual-action feet with spur 

plate are great for use on hard or penetrable surfaces 

and molded end caps are mar resistant. Rope and pulley 

system not included on 16-ft. ladders. 


| Find more information on Ladder selection on page 1024. | more information on 


D7100-2 SERIES 
= Rung plate rung to 
rail connections 
= Ideal for utility and 
telecommunication industries 
= Base and fly separate 
= Rail shield and shoe bracket 
protect rail from damage 
= 36-ft. and 40-ft. are 
Type 1A 300 Ib. 


Fiberglass D-Rung, Туре ТАА, 375-Ib. 


Ladder selection on page 1024. 


7100-2 SERIES 

a Round shape rungs 
= Ideal for utility and 
telecommunication 
industries 

= Rung Plate rung to 
rail connections 

= Base and fly separate 

» Rail shield and shoe bracket 
protect rail from damage 

Fiberglass, Round Rung, Type 


Duty Rating 1AA, 375-Ір. Duty Rating 
Max. 
Ladder Worki It 
Series Sues Height Material No. А 
Туре ІАА, 375 Ib Daly EN р 5 D500-2 SERIES D6200-2 SERIES D6200-3 SERIES 
jen ts ios А n Interlocking side rails » Direct rung to rail = Three-section design 
D7100-2 24 21f 4ХМ99 M = Base and fly connections allows the ladder to 
28 25 | АХРО1 in separate easily = Base and fly separate close shorter than 
32 29 Fiberal 4ХР02 M A : : 
16 13 mergiass — 410258 cwm = 134" D-rungs » Combination rail shield 2 section ladders 
7100-2 50 17 a D т . Base section | bracket and shoe with » Easier to maneuver 
28 25 41D261 АМ width is 1975" slip resistant pad and transport 
ЕТПЕН 41202 112" 40-ft. and 48-ft. are » Molded rung braces at » Include carry handle 
D500-2 24 21 ‘Alurninutn Li Das M Type IA 300 Ib. bottom for increased = Direct rung to rail 
32 20 410320 қ Aluminum, D-Rung, Type durability connections 
Type IA, 300 Ib Duty Rating \ \ 1AA, 375-Ib. Duty Rating Fiberglass, D-Rung, Type 1A, Fiberglass, Compact, Type 
07002 + 35 E | 300-6. Duty Rating 1A, 300-Ib. Duty Rating 
16 13 3W620 
20 17 3W184 
24 21 3W139 
D6200-2 28 25 3W140 t « 
32 29 А 3W185 D1500-2 SERIES D5900-2 SERIES I- D1200-2 SERIES 
36 32 Fiberglass — 410271 к » Stacked side rails so » Direct rung to rail ы. » Direct rung to rail 
40 35 4XP10 1 
16 13f 22E977 base and fly sections connections | connections 
20 17 22E978 |! are same 18%%"\\ » Curved shape side i = Ideal for painting 
D6200-3 24 21 22E979 
28 25 22E980 7 s Base and fly. rails for user comfort s "Lightweight 
ЕЙ 29 MAU һ separate easily » Lighter carrying 5-4 Aluminum, D-Rung, Type 
20 ш | х0 " Dual-action feet Б weight than heavier 1.4 Il, 225-Ib. Duty Rating 
iioo x 51 ayn with spur plate duly rated ladders Bi 
32 29 Aluminum ^ 4XN93 Aluminum, D-Rung, Type Fiberglass D-Rung, Type Y: 
aon a ae 1A, 300-Ib. Duty Rating _} II, 225-Ib. Duty Rating r^ 
40 35 410321 
D500-2 
48 43 AXN96 
Туре Il, 225 Ib Duy Rating 
1 13 410276 
05900-2 Е 1 Д Fiberglass 4 D277 D1200-3 SERIES D6000-2 SERIES 
16 13 AGNK9 = 3-section, compact = Direct rung to rail 
D1200-2 50 17 | Нез = Interlocking side rails connections = D1300-2 SERIES 
28 25 Aluminum —31533g = Mar-resistant = Combination rail shield та. » Interlocking side rails 
D1200-3 18 A 41031 molded end caps bracket and shoe with —1 a134" D-rungs 
Type 1, 250 Ib Duty Rating n Slip-resistant shoe slip-resistant pad '—*1 a Base section is 1734" W 
15 15 i 0272 with SHU-LOK feature » Molded rung braces *—31 a Ideal for painting 
D6000-2 24 21 Fiberglass —qano74 ; and spur plate at bottom for 2-і h 
281 251 41025 ^ а Slip-resistant TRACTION- increased durability LA app ick Type 
20h iy 410323 TRED D-rungs Fiberglass, D-Rung, Type Ey EUM naung 
D1300-2 28 251t | Aluminum —41D325 » Spring-loaded locks |, 250-Ib. Duty Rating E 
32 29 410326 Aluminum, D-Rung, Type Il, Es 
20 35 410328 225-Ір. Duty Rating 
44YY67 
Max. 
© Industry Working Item 
Ladder Size ^ Height Material No. 
Type IA, 300 Ib Е. Rating 
H 16 ft Fiberglass | 44YY67 
Extension Ladders 20 ft UR Fiberglass | 44YY15 
; ; ; 24 ft 21ft Fiberglass | 44YY60 
Ladders are lightweight and adjust- 28 951 БІТІГІ AAYYAS 
able in 12" increments. Feature 32ft 29 ft Fiberglass | 44YY21 
aluminum swivel safety shoe. 40 ft 35 ft Fiberglass | 44YY40 
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MATERIAL HANDLING 
Extension & Straight Ladders 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


7800 SERIES 

» Converts to a step or 
extension ladder 

= Padded V-rung at top 
in extension position 

a Fixed aluminum locks 


ladder position 
= Large hoop feet 
Fiberglass, Combination 
Ladder, Type IAA, 375-Ib. 
Duty Rating 


secure rungs in extension 


D7100-2LV SERIES 
= Rung plate rung to 
rail connections 
= Base and fly 
separate easily 
= Factory installed, 
foot action Level Lok 
extends up to 10" in 
Зв" increments 
= Prepierced holes at top of 
fly section for easy field 
installation of accessories 
= 36-ft. and 40-ft. models 
are Type 1A, 300 Ib. 
Fiberglass, D-Rung Extension 
Ladder, Type IAA, 375-Ib. 
Duty Rating 


D8200-2EQ SERIES 


= Factory installed EverLevel 
leveling system: adjusts up 
to 874" in 36" increments 

» Direct rung to rail 
connections 

= Dual-action feet 
with spur plate 

Fiberglass, D-Rung Extension 

Ladder, Type IA, 300-Ib. Duty 

Rating 


Specialty Extension 


7 
ІТ апа Straight Ladders 
[|| 560-3 SERIES D1800-2EQ SERIES » Exclusive ALFLO rung joint 
i j} * Removable top » Factory installed connections for twist-proof 
ri fly section EverLevel leveling performance except 9500 Series 
[j| " Heavy-duty system: adjusts up to = Slip-resistant Traction-Tred rungs 
b Suis un 814" in 36" increments » Mar-resistant end caps 
Tl А = Direct rung to rail 
fi " ed М canne cahe Қ Tander adir TP oi 
" with spur plate Н men eries ize eig ateria 0. 
bi, : Maximum working || a Built-in bubble leveler SEER 
| Н length is 47 ft | at bottom rung Type IAA, 375 Ib Duty Rating 
Ті; . í a Dual-action feet — itj. AXNT6 
ІІ Aluminum, Round n with spur plate 7800 = 121 Fiberglass 110218 
I Rung Extension ! Aluminum, D-Rung ЕНЕГЕ 
k 2 М, Ый Г Extension Ladder, Type |, Type 1AA, 375 Ih Duty Rating 31772 
T SENT 250-Ib. Duty Rating 24 aft |j. 3AZT3 
" n D7100-2LV —28 z5 qt Fiberglass "3474 
32 29 f 41D254 
E Type IA, 300 Ib Duty Rating 
M7100-1 SERIES 20 17 fi 410268 
F- z T Я 
г] 500-1 куышы 7100-1 SERIES » Round shaped rungs D8200-2EQ 2 21 f Fiberglass 410269 
5a M | s Rung plate rung tå [ ЕК s. s 7 mS ee mr fi 4XN68 
Р rail connections ! - 
{1 = Hoop end caps Rail shield and shoë to avoid rim 16ft 134 г ЛЕСЕВ 
ы А 20 17ft |Aluminum 1FCF7 
ғамал bracket protect rail damage to rail 01800-250- pat 1 ТЕСЕВ 
z аге 1678"W anti = Ladder is 1235"W 28 25 fi 1FCF9 
Hf « 24-ft. ladder is 20%" DIS lactones Wide hoop feet Top 
| og. 8 with spur plate p Ladder St It 
| = 18-ft., 20-ft. and for use on hard or with rubber pads Series Height Height | Material No. 
f / 24-ft. models are t botti Straight 
H 1 penetrable surfaces oc Type IAA, 375 Ib Duty Rating 
Lj Type IA, 300 Ib. Fiberglass, Round Rung Fiberglass, Manhole ой 08 410309 
| Aluminum, Round Rung Strai 5 Ladder, Type IAA 128 121 А 410310 
L] | ight Ladder, Type IAA, , , 500-1 Aluminum 
Hj за оаа 37545. Duy Rating 375 Duty Rating и en E 
j M 8t 8 410263 
4% 10ft 108 410264 
7100-1 128 12ft 410265 
148 140 410266 
16@ 16% Finergiggs 210267 
-1 57700 SERIES on — 61 ЗАБ 
10ft 6ft 3AZV5 
H D1500-1 SERIES D6200-1 SERIES = Ideal for manhole use — M7100-1 — 12ft — 84 3AZV6 
}-} = Dual-action feet » Dual-action feet Maxi b ТАЙ 108 3AZV7 
/] with spur plate with spur plate z Toc number 160 12ft 3AZV8 
- for use on hard | of 3-sections can Type IA, 300 Ib Duty Rating 
Li 0 for use on hard or be used, each 20 20 it 10314 
2 ог penetrable penetrable surfaces section 6-ft. тап 20051 248 24% 410315 
Г surfaces -Molded rung braces = Lock sections Е ‘af ен JU 
7 = Mar-resistant at bottom for with cam driven 12ft 8ft Aluminum 3AZUS 
71 end caps increased durability ; D1500-1 14 10 3AZV1 
f А : if tension clamps 16 12 3AZV2 
L a Ladder is a Ladder is 19"W А n 
18%"W қ = Ladder width 12 18 14 3AZV3 
H Fiberglass, D-Rung ы i 20 20 410316 
| ; Р Requires Shoe 410286 
Aluminum, D-Rung Straight Ladders, Type 8 4 ft 2EJG2 
s і and End Сар 410285, 10 6ft 2EJG3 
- Straight Ladder, IA, 300-Ib. Duty Rating i 
available separately Т 12 8f |. 2ЕЈ64 
Туре 1A, 300-16. 06200-1 14 10 Fiberglass 2EJG5 
| Duty Ratin Fiberglass, Parallel 16ft 12 2EJG6 
g : 
1 ! Sectional Ladder, Type 1, 20 16 2EJG7 
i Е i Sectional 
- 250-Ib. Duty Rating Type I, 250 Ib Duty Rating 
$7700 6 6 ft [Fiberglass 410284 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Step Stools & Step Stands 


Find more information on choosing the right ladder on page 1024. 


ETT. WESTWARD mo 
Utility Step Stools 


XTEND + CLIMB 

Lighter weight. Fold to 412"W. 

WESTWARD 

Fold for easy transport and storage. 

LOUISVILLE 

Tilt and roll feature. Fold to 5"W. 

12M626 AND 12M627 

Nonslip ribbed treads. Fold to 5"W. 

No. of Тор Step Item 
Steps — Height Material Brand No. 

Type IAA, 375 Ib Duty Rating 44YY25 
2 18in Xtend + Climb _ 2KFG4 2KFG7 
3 отіп Р Xtend + Climb 2КҒ65 

4 35m luminum -Stend + Climb 2KFG6 - 
5 43 in Xtend + Climb 2КҒ07 

Type IA, 300 Ib Duty Rating 
2 17 in Westward 44YY25 
2 17 in | Louisville 401M53 
4 біп Aluminum — Westward — 44YY14 
4 35 in Louisville 401M55 
2 18in — 12M626 
3 27 in Steel = 120527 

Type Il, 225 Ib Duty Rating Eu] 
2 16 vin  Xtend + Climb — 4HXA4 
3 32in Aluminum — Xtend + Climb 4НХА5 
4 43 in Xtend + Climb АНХАб 


Step Stands and Work Stands 


Step Stands—Extra-wide feet keep stools stable on 
uneven surfaces. 6"D steps and side rail. 


Work Stands—Allow 1 or 2 people to climb up either 
side. 30"W step. 


FIBERGLASS | ALUMINUM 
No. of Overall Item Item - C 415J15 
Steps Height Brand No. No. Tu 
Step Stands 
Туре IAA, 375 Ih Duty Rating = 
2 24 in Werner 31W39 * 5W216 * 
2 24in Louisville | 41519 415J15 
3 36 in Werner 3LwW40 * 6W705 * 
3 36 in Louisville | 415420 415417 
Туре ІА, 300 Ib Duty Rating | a mu [ Loue us 
2 24 in Werner 3AZU6 4XN38 - 
2 24in Louisville | 10М/5 1CMV4 
2 24 in Werner 4XP47 = =" 
3 24 in Werner — 4ХР46 ~ 
Type І, 250 Ib Duty Rating - X 
2 24 in Werner | 4XN69 — S 
Type Il, 225 10 Duty Rating 1 
NE пиш + = 12M634 
Work Stands 
Type IA, 300 Ib Duty Rating = VE 3AZU4 
2 24 in Werner 3AZU4 3AZU1 
2 25%in Louisville — 36Y489 
3 36 in Werner 3AZUS 3AZU2 
3 37 ^in Louisville = 36Y490 
4 48 in Werner = 3AZU3 
4 49 %in Louisville = 36Y491 ємүз 


* Once locking mechanism is engaged, it stays open permanently. 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. = 
Personnel Lifts Details on page А1. 


38R232 


49FD27 


38R221 


38R218 


38R202 48WH89 
General Aerial Work Platforms меле. 


AWP Series—These platforms Boom Lift Series—Provide IWP Series—tndustrial GR and GRC Series—GR Runabout Aerial Work Platform 
feature user-friendly controls the ultimate versatility in posi- work platforms have a rigid Series are compact, low-weight self- Course 45JJ77—Genie 
with auxiliary platform lower- tioning capabilities, giving a | aluminum mast designed ^ propelled machines. Feature zero Lift Pro online operator 


ing. Designed with durable, wide range of motion allowing for strength, reliability, inside turning radius, 30% grade- training is a high-quality, 
exclusive Genie mast system above and below rotation for апа low maintenance. No ability, and proportional lift and drive — professional-grade program 
and rocker base system for precise positioning. Works in — outriggers are needed due controls. GRC Runabout Contractor ^ that is delivered through а 
easy maneuvering around and tight spaces, as well as those 10 automatic level sensing Series feature tube-in-tube telescop- web-based platform and 
over obstacles. Small outrigger ^ difficult to reach, and hard- with integrated level- ing steel mast and steel platform. is designed to satisfy the 
allows for positioning close to 10-ассе55 work areas. Offer ^ ing jacks. Designed with Lifts will drive when fully elevated, general training require- 
walls. Use with Super Straddle quiet emission-free opera- auxiliary platform-lowering providing access to all major compo- ments for aerial work 
accessory 38R201 to work over tion in most sensitive work feature on both platform nents for convenient servicing. platforms as defined by 
fixed seating. environments. and ground controls. ANSI, OSHA, and CSA. 
Max. ACPOWER | DCPOWER Max. | ACPOWER | DC POWER 
Platform Load Overall Overall Item Item Platform Load Overall Overall Item Item 
. Height Work Height Capacity — Length — Width | Мо. | No. . Height Work Height Capacity — Length — Width №. №. 
AWP Series Lifts | E A E Bere NIST IWP Series Lifts w/ Power Assist pecu EE EUR 
204 — 26fiin  3501b 49in 29in | 38R202 | 38R203 20ft3in 26ft3in 35016 60 in 32in | — | 38234 
24ftilin 30ftiiin 35016 51 % in 29in | 38R204 | 388205 24ftitin 30ft11in 3501р 60 in. 32in | = | 38R237 
29ft6in —36ft5in 3506 53 in 29 in | 38R206 | 38R207 _29 біп —sSoft6in 350 60 in 40 in. == 388240 
36ft5in  42ft5in ^ 35016 55 in 29in | 38R208 | 388209 ‘GR Series Lifts — 5 
40ft4in  46ft4in 3001р 56 in 29in | 388210 | 38R211 iiftdin 17ft5in 5001р = | 38R218 
Boom Lift Series 14ft8in  20ft8in 5001р = | 388219 
29f2in ^ 36ft 500 Ib 144 in sin | — | 48WH86 * 19ft9in ?25ftifin 35010 = | 388220 
30t 36 ft 500 Ib 138 in 47 in — | 48WH85 19 #9іп 25ftiiin 350b | — ç | 49FD27 
32ft10in  39ft 500 Ib 164 in 59 in — | 48WH87 GRC Series Lifts — — — — —— =e Ss COE 
34 ft біп 40 ft 500 Ib 165 in 58 in = | 48WH88 eft 18 ft 500 Ib = 38R221 
40 ft 5 in 46 ft 500 Ib 257 in біп | — | 48WH89 Accessories 
 40ftbin ^ 46ft 500 Ib 257 in 59 in — 48WH90 * Aerial Work Platfort Straddle 38R201 
МІР Series Lifts | rum ma eae ЖЕГЕН are eee i Platt e 454J77 
20ft3in  26ft3in 35010 60 in 32in | 388222: | 388233 
24ftilin 30ftiiin ^ 3501b 60 in 32in | 388235 | 38R236 
.29ft6in 351б6іп 35010 60 in 40in | 38R238 | 38R239 
* [ncludes rotating jib. 
Genie 
Slab Scissor Lifts к-не 
= Meet ANSI A92.3, CSA B354.1, EN 280, AS1418.10 
Environmentally friendly electric lifts release no emissions and onboard diagnostics make troubleshooting 
— easy. Ideal for maneuvering in tight spaces around indoor and outdoor construction with solid, nonmarking 


tires. Also used for maintenance and installation applications on firm, level surfaces. All lifts feature a 36" 
roll-out platform extension, proportional controls for drive functions, multiple disc brakes, emergency stop at 
platform and ground controls, and AC power to platform. 


Max. Platform Max. Load Overall Overall Max. Speed Max. Speed Item 
Height ^ Drive Height Work Height Capacity Length Width Lowered Elevated No. 
19 ft 19 ft 25 ft 500 Ib 72in 30 in 2% mph 7 mph 38R229 
20ft 20 ft 26 ft 800 Ib 96 in 32 in 2.2 mph Ye mph 38R230 
20 ft 1 in 26 ft 26 ft 1,200 Ib 8ft 46 in 2.0 mph 1% mph 61DJ75 
- 26 ft 26f 394 5001 96 in 32 in 22mph ^ У трһ 388224 
26 ft 1 in 32 %aft 322/25% 1,000 Ib 8ft 46 in 2.0 mph Ye mph 61DJ76 
32 ft 1 in 22 ft 37 67/100 ft 500 Ib 8ft 32in 2.0 mph Y» mph 61DJ77 
32 ft 1 in 38 ft 38 ft 700 Ib 8ft 46 in 2.0 mph Ye mph 61DJ78 
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MATERIAL HANDLING 
Personnel Lifts 


Personnel and Merchandise Lifts 


PERSONNEL LIFTS 


Ballylifts 

Totally enclosed platform has 
built-in ladder with flat, skid- 
resistant treads and grab rails 
provides access to platform 
in fully lowered position while 
antiskid rungs provide access 
to platform when lift is raised. 
Features leveling jacks that 


8RLO2 


MERCHANDISE LIFTS 


Power Stocker 
= 26X075 and 26X077 include 

a safety sensor 
Ground-entry, drivable and pushable hydraulic 
order pickers raise merchandise to shelf level 
and allow merchandise to slide off easily to 
minimize lifting. No outriggers are required. 
Floor locks on pushable models secure the 
lift in place. High-quality controls for addi- 


tional safety and ease-of-use. Guardrails are 
removable, making loading and unloading 
easy. Recharge using a standard 110V outlet. 


secure lift to floors and uneven 
surfaces. 8ADE3 is a cantilevered 
platform with aluminum deck. 


With Riggers, 


8WZ64 has a standard platform. Charger cord included. 38GT54 26X076 
MR Lifts Max. 
" n" - Platform Work Load Overall Overall Platform Platform Outrigger Outrigger Power With Item 

Roomy 28" x 36" enclosed plat Height Height Capacity Length Width Depth Width Footprint L Footprint W Source Outriggers Мо.” 
form accommodates 2 workers Ballylift Pushable Standard and Cantilevered Single Worker Personnel Lifts 
and has built-in ladder with flat, 14 20 300 Ib 65 in 32 in 64 in 20 in 65 in 68 in Hydraulic Hand Pump Yes ВАРЕЗ 

НЕТ ЕЛЕС 15 ft 21 300 Ib 65 in 32 in 20 in 28 in 65 іп 68 in Hydraulic Hand Pump Yes 8WZ64 
т аер an and "E MR Lifts Pushable Compact Two Worker Personnel Lifts 
rais. Features leveling Jacks 15ft 21ft 5000 — 75in — 32in  28in 36іп 75 in 76 in 120 V AC Power Yes 8WZ65 
help secure lift to floorandalso — ulis т йр пт ют жп Зет пп  lóm 120 AG Power Үз — BADER 

in in in in in in in ‘ower es 

compensates for uneven surfaces. 49 %3in ssf 5001b — 75in — 32in —28in  36in 75in 76in 12 V DC battery Yes 9WLD4 
Self-storing outriggers extend 23 #8іп —30ft 50016 75 іп 32 іп 28 іп 36 in 15in 76 in 12 V DC battery Yes 8ADES 
from base to provide stability. 23ft8in 300 50010  75in  32in  28in  36in 75 in 76 in 120 V AC Power Yes 9VZY7 

; 28 341 500 Ib 75 in 32 іп 28 in 36 in 75 іп 76 іп 120 V AC Power Yes QWAAT 
Rails fold for doorway passages 28 ЗАП 500b — 75in 320  28in 3біп 75in 76 in 12 V DC battery Yes 9RTC1 
and storage. Drivable Compact Single Worker Vertical Mast Lift 

А 17ft6in 24 330 Ib 62 in 30 in 25in — No Outriggers No Outriggers Battery No 53DN39 
Drivable and Pushable Pushable Compact Single Worker Vertical Mast Lift 
Vertical Mast Lifts 30 35 f 300 Ib 56 in 29 in 27 Yin — 64 in 74 in Battery Yes 38GT54 

i Power Stocker Pushable Hydraulic Merchandise Lift 
These lifts hold 1 person and 8ft2in 14 450lb — 54in — 36in 17іп 23 %in Мо Outriggers Мо Outriggers Battery No 8RL02 
are ideal for work on overhead 12ft2in 18 650 Ib 54in 42 in 17 in 29in Мо Outriggers Мо Outriggers Battery No 26X074 1 
ТИП ili i 12ft2in 18 650 Ib 54 in 42 in 17 іп 29in Мо Outriggers Мо Outriggers Battery No 26X075 
ошар АДР 1489 іп 21 650 Ib 60 in 43 in 7 in 29 in No Outriggers No Outriggers Battery No 26X076 T 
14ft9in 21 ft 650 Ib 60 in 43 in 17 in 29in Мо Outriggers Мо Outriggers Battery No 26X077 

of 18 ft. and 38GT54 reaches a Power Stocker Drivable Hydraulic Merchandise Lift 
platform height of 30 ft 12 ft 18ft 650 Ib 60 in 42in 19 in — No Outriggers No Outriggers DC No 46CF80 


* Standard delivery requires capability to unload from commercial carrier truck. Call 1-800-GRAINGER (472-4643) for information on delivery 
requirements. 1 Ergonomic friendly. 


«ДЕЙТ 


Portable 
Personnel Lifts 


= Safer, more versatile 
alternative to ladders 
and scaffolding 

= 330-10. capacity 

= Includes tool tray 

The LiftPod is easily disas- 

sembled to fit in the back 

of a pickup truck while the 

Ecolift's patented stored 

power system raises 

and lowers the platform 

quietly without batteries or 

hydraulics. Ideal for plant 

and facility maintenance 


Drivable Scissor Lifts and 
Pushable Mini Scissor Lifts 


= No outriggers required 
= Meet ANSI Standards 


Easy-to-operate with joy stick control and feature emergency stop 
button and lowering system. Pushable, ground entry, 12VDC, lifts 
are designed with a slim base for access to tight areas. Recharge 
using a standard 110V outlet. Power unit stored in lockable slide 
out drawer and comes with battery charge indicator. Drivable 
scissor lifts have extendable cantilever platforms, minimizes the 
strains from pushing lifts, providing additional access to machinery 
and equipment. Also, drivable at full heights and have a battery 
power source. 


iw 
LE" 


[RALLY MORE] 


Max. 

Platform Work Load Overall Overall Overall Platform Platform Item 
Height Height Capacity Length Width Height Depth Width No. 
Pushable 


and various contractor 9110іп 16ft 50010 Әп 31in 70" 46 in 24in 26Х078 
Ееее. 52XE87 12f9in 190 500lb 51in 31in 74 46in 24іп 26X079 
applications. Drivable 
Max Gross 100 168 50015 4бі 30in 73° 46 in 28in 45ҒҒ19 
Platform Work Overall Overall Platform Vehicle Нет 120 19П 5000 46in 30in 77 46in  28in  45FF20 
Height Height Length Width Depth Weight ^ Мо. 19ft 25ft 500lb 74п 30in $86 6 29п 45FF21 
4ft9in 118 39in 28in 28 in 397 0 52XE86 268  32ft 5000 98іп 32in 92 90 in 32in 45ҒҒ22 
7ft2in  13ft 50іп 29in  33in 6720  52XE87 258 328 10000 98in 46in 92  90in  44in 53031 
* Standard delivery requires capability to unload from commercial 3s t 2 i 120 б 88 Ш 5 in d ay In 24 Ш cd 26X078 
carrier truck. Call 1-800-GRAINGER (472-4643) for information on t4in in Ш à Ш Ш 
delivery requirements. 45ft — 51ft 500Ір 112in 55in 100 104іп 44іп  53DN38 
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MATERIAL HANDLING 
Rolling Ladders 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Features to Consider When Choosing a Rolling Ladder or Work Platform 


TREAD 
Use the chart to find the right tread material for your work environment. 
Tread Types: 
RUBBER MAT/ 
PERFORATED/ ABRASIVE MAT/ RIBBED 
FEATURE SERRATED OPEN GRIP EXPANDED METAL  ANTISLIP VINYL ALUMINUM RECOMMENDED USE 
Ideal in the harshest enviornments where liquids are 
Aggressive Slip-Resistance e present and other materials that can create buildup on 
the tread including grease, oil, and other debris. 
Maximum Drainage & e The most open tread design that provides maximum 
Self-Cleaning Properties drainage and self-cleaning properties. 
; ; The most common tread used and ideal in most environments. 
кыран ы & е Upward holes provide excellent slip-resistance and downward 
9 р slots provide good drainage of liquids (exclusive to Tri-Arc). 
Utilize the most material making these treads able to 
Durability & Longest Lasting e e withstand the constant use over time and extending 


the life of the ladder and keeping it safe for use. 

These solid treads provide slip-resistance properties that are 
ideal in environments where all types of shoes can be worn 
and where there are not liquids and other debris found. 


Least Aggressive Environments 
(offices, backrooms, e e 
retail store floors, etc. 


Abrasive Mat 
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Expanded Metal Perforated Ribbed Rubber Mat 


Serrated 


Antislip Vinyl 


Open Grip 


FEATURES TO CONSIDER WHEN CHOOSING A ROLLING LADDER OR WORK PLATFORM 
When selecting a rolling ladder, it's important to consider the required access, 
working height, and load capacity. Understand your space and your needs, as picking 
the right size or length is just as important as the style you choose. 
Load Ratin 
Load Rating is the maximum weight capacity the ladder can safely carry, including the weight of the user 
and equipment. Make sure to factor in your tools and protective gear when looking for the right ladder. 
Size Considerations 

he wider your ladder must be in order to remain safe. Consider 
ht and width limitation on ladder dimensions. 

Ladder Actuation 
locking mechanisms to make sure your ladder doesn't roll while in use. 


The higher you work, 
working height or hei 


Rolling ladders feature various safe 


6-ft. from desired 
working height. 


or overhead 
obstructions. 


base. Ladders with a 24"W or smaller base are 
suitable for use in tight spaces or narrow aisles. 


TP 
PLATFORM HEIGHT OVERALL HEIGHT BASE DEPTH PLATFORM DEPTH 
Subtract 5- to Consider ceiling Typically the taller the ladder the wider the Consider 


working area. 


EXPANDED ANTISLIP 
Platform Overall Мо. ої Platform Bottom StepLock Base Handrail PERFORATED) METAL SERRATED VINYL 
Height Height Steps Depth Width Actuation Depth Height Brand Item No. Item No. Item No. Item No. 
Assembled 
40 in 70 in 4 10 in 30 in tep 31 in 30 in otterman | 1TGW4 | 4ХМ31 | 4XM32 | 62EU1 
50 in 80 in 5 10 in 30 in Foo 40 in 30 in Cotterman | 3UY14 *| 4XM33 *| 4XM34 *| 6ZEU2 * 
60 in 90 in 6 10 in 30 in Foo’ 46 in 30 in Cotterman 6ZEU3 * 
70in 100іп 7 10 in 30 in Foo 53 in 30 in Cotterman 6ZEU4 * 
80 in 110 in 8 10 in 32 in Foo! 58 in 30 іп Cotterman 6ZEU5 * 
90in 120іп 9 10 in 32 in Foo 65 in 30 in Cotterman 67Е06 * 
100in 130іп 10 10 in 32 in Foo 72 in 30 in Сойегтап | 3UY18 *| 4XM43 *| 4XM44 *| GZEU7 * 
110іп  140in 11 8in 32 in Foot 78 in 30 іп Cotterman | — | 8E761 ^*| 9ALM3 *| — 
110іп 140іп 11 10 in 32 in Foo 78 in 30 in Сойегтап | 45021 *| — | — | 45020 * 
Unassembled 
40 in 70 in 4 10 in 30 in Step 31 in 30 in Cotterman 6ZEU8 
50 in 80 in 5 10 in 30 in Foo 40 in 30 in Cotterman 6ZEU9 ^* 
50 in 83 in 5 14 in 32 in Step 43 in 30 іп Ballymore | 9EX52 | 91630 | 8/Ү01 — 
60 in 90 in 6 10 in 30 in Foo 46 in 30 in Cotterman 6ZEVO * 
60 in 93 in 6 14 іп 32 in Step 49 in 30 in Ballymore | 9RZV6 | 8RNE9 | 9LGH9 | — 
70in 100іп 7 10 in 30 in Foo 53 in 30 in Cotterman 6ZEVi * 
70in 103іп 7 14 in 32 in Step 55 in 30 in Ballymore | 9WHG9 | 8YFK2 | 8DUP4 | — 
80 in 110 іп 8 10 in 32 in Foo’ 58 in 30 іп Cotterman 67EV2 * 
e 80in ТІЗіп 8 14 in 32 in Step 61 in 30 in Ballymore — 
Cotterman 90in 120i 9 10п 320 Foot 67і  30in Cotterman б7Е\З * 
90іп 123іп 9 14 in 32 in Step 68 in 30 in Ballymore | 8DW15 | 8UX21 | SNZW9 | — 
Steel Rollin 100іп 130іп 10 10 in 32 in Foo 72 іп 30 in otterman 67EVA * 
g 100in 133іп 10 14in 32 іп Step 74 іп 30 іп Ballymore — 
Ladders 110іп 140іп 11 10 in 32 in Foot 78 in 30 in Cotterman 6ZEV5 * 
110іп  143in 11 14in 32 іп Step 80 in 30 in Ballymore | 8UWZ8 | 9KDH9 | 9MH37 | — 
» Handrails included 120in 153іп 12 14 in 32 in Step 87 in 30 in Ballymore | 8DYT6 | 9KD09 | 8ZFEi | — 

қ 120in  162in 12 10 in 32 іп Foo! 88 in 42in Cotterman 6ZEV6 * 
= 450-10. load capacity 130in 170іп 13 i0in  42in о  95in  42in Cotterman GZEV7 ^ 
= 24" platform width 140in —182in 14 10 in 42 in Foo WOtin —42in Cotterman | 3UU82 *| SFYU2 "| SFYVA '| 62EV8 * 

Gra 150in — 192in 15 10 in 42 in Foo! 108 in 30 in Cotermn | — | — | 5FYV5 *| — 
т у 150in 192іп 15 10іп 42 in Foo 108in 42іп Cotterman | 3UU83 *| 5FYUS *| — | 6ZEV9 * 


= 59? climbing angle 
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* Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA standards. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Rolling Ladders 
7 Find more information on Rolling Ladders on page 1034. 
4-Step / f) 
Cotterman’ MUS 
Welded Aluminum 
Rolling Ladders Cotterman’ 
= Ship assembled . 
в 350-10. load capacity Welded Stainless 
= 14" platform depth H 
259 Glimbing angie y. | Steel Rolling Ladders 
Up to 5096 lighter than comparable steel І Sy Pat = Ship assembled _ 
ladders, aluminum is easy to clean and E Ы 450-Іһ. load capacity 
corrosion-resistant. . E ША aan деш 
п 
Platform Overall Мо. of Platform Bottom Step Lock Base | SERRATED RIBBED Al 21 d ""— 
Height Height Steps Width Width Actuation Depth | Item No. Item No. Type 304 stainless steel construction is ideal for 
With 30"H Handrails і 4 i washdown and corrosive environments. 
20 in 50 in 2 16in 18 in Step 23 in 2JYW3 — 
50in 2 24 in 26 in Step 23 in 2JYX1 = EXPANDED 
зот 9011 3 16in 22іп Step 29in | 2JYW5 21VE75 Platform Overall No. of Platform Bottom Step Lock Base Handrail| SERRATED METAL 
60 in 3 24in 30іп Step 29 in 4ХМ71 21VE76 Height Height Steps Width Width Actuation Depth Height | Item No. Item No. 
аот 0 4 i6in  22in Step  36in | 2JYW7 21VE78 With Handrails і i - š 
70in 4 24 in 30 in Step 36 in 4XM72 21VE79 20 in 50 in 2 16in  18in Step — 19in 30іп — 45CH96 
50 in 80 in 5 16 in 22 in Step 43 in 2JYN8 * | 21VE80 * 30 in 60 in 3 16 in 20 in Step 27 in 30 in 45CJ01 45CH71 
80 in 5 24in 30п Step 4Зіп 4ХМ73 * | 21VE81 * 60in 3  24in 30п Step 27іп 30п | 45CJ49 456.73 
вот —20in 6 16in  24in Step 50і | 2JYW9 * | 210Е82 * юш -0п 4 16п 20in Step 3lin 30in | SFYPS "| SFYRS * 
90in 6 24in  30in Step 50 in 4XM74 * | 21VE83 * 70 in 4 24in 30і Step  31in 30іп 45CH55 45CH53 
70in 100іп 7. 24 іп 30 in Step 57 in 2JYX2 * | 21VE84 * 50 in 80 in 5 24 in 30 in Foot 40 in 30 in FYRO "| 5FYR6 * 
80in 110іп 8 24 in 30 in Step 63 in 2JYX3 * | 21VE85 ~“ 80 in 5 16in 20іп Foot 39іп 30іп 456404.“ 45CJ06 * 
Without Handrails 60 in 90 in 6 24 in 30 in Foot 46 in 30 in ЗЕМЈ2 7“) 5FYR7 * 
12? 12іп 1 i4in  26in Casters 20іп | 207531 — : 90in 6 16п 4п Foot  46in 30in | 45CJ84 "| 45CH04 * 
m 20 in 2 14in 18in Casters 23in 2JYW2 = 70 in 100 in 7 24 in 30 in Foot 53 in 30 in 5FYR1 "| SFYR8 * 
20 in 2 14 in 26in Casters 23 in 202532 — 80іп 110in 8 24in 32іп Foot 58in 30in ЗЕМЈЗ *| 5FYR9 * 
20 in 20 in 2 16 in 18 in Step 23 in 21VE71 = 90 in 120 in 9 24 in 32 in Foot 65 in 30 in 5FYR2 *| SFYTO * 
m 30 in 3 141п 22in Casters 29in 2JYW4 — 100 in 130 in 10 24 in 32 in Foot 72 in 30 in ЗЕМЈА *| 5ЕҮТ1 * 
30 in 3 74 in 30in Casters 29in 202533 = 110 in 140 in 11 24 in 32 in Foot 81 in 30 in 45CH60 *| 45CJ47 * 
30in  30in 3 1біі 22in Step 29in — 21VE74 120in 162п 12 24  32in Foot  88in 420 450.42 "| 45CJ38 ” 
аот —40in 4 24in —30in Casters 36in | 202534 t| 45CJ71 + Without Handrails қ . А 
40 in 4 16 in 22in Casters 36іп 2JYW6 1 21VE77 t 20" 20 in 2 10 in 18in Casters 19 in = 5FYP7 SFYR3 
* Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. 30"  30in 3 10  20in Casters 26in - SFYP8 SFYRA 
t 4-step without handrails not for use in California. * Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. 
EXPANDED 
Platform Overall No.of Load Platform Bottom Base Handrail PERFORATED | SERRATED METAL 
Height Height Steps Capacity Depth Width Depth Height Brand Item No. Item No. Item No. 
50° 
90 in 6 800lb  12in 30in 60in 30in Cotterman| 3UU97 * 5FZA2 * 5FYZ3 * 
60in 90іп 6 800 lb 24іп 30in 72in 30іп Cotterman| 207444 * 207443 * 202442 * 
96 in 6 600 lb 17іп  35in  66in  36in ri-Arc 4RCN4 * 4RCP2 * = 
100 in 7 800lb  12in 30in 69in 30іп Cotterman| 3UU98 * 5FZA3 * 5ҒҮ74 * 
70in _100in 7 800 lb  24in  30in  81in 30іп Cotterman| 207447 * 207446 * 207445 * 
106 in 7 600lb 17іп  35in  74in 36біп ri-Arc 4RCN5 * 4RCP3 * — 
110 in 8 800160  12in  32in  78in 30іп Cotterman| 30099 * 5FZM * 5FYZ5 * 
80in  110in 8 800lb  24in 32in  90in 30іп Cotterman| 202450 * 207449 * 207448 * 
116 in 8 600lb 17іп  35in  82in  36in ri-Arc 4RCN6 * 4RCP4 * — 
120 in 9 800lb  12in 32in  88in 30іп Cotterman| 5FZC1 * 5bFZC3 * 5FZC2 * 
90in _120 in 9 800b  24in 32іп  100in 30іп Cotterman| 207453 * 207452 * 207451 * 
126 in 9 60010 17іп  35in  91in  36in ri-Arc 4RCN7 * 4RCP5 * — 
130in 10 8000  12in  32in  97in 30іп Cotterman| 3UU84 * 5FZA5 * 5FYZ6 * 
100in 130in 10 800150 24in  32in  109in 30іп Cotterman| 202456 * 207455 * 202454 * 
136in 10 6000  1/in  35in  99in  36in ri-Arc 4RCN8 * 4RCP6 ^" — 
140in 11 800lb  12in 32in  106in 30іп Cotterman| 3UU85 * 5FZA6 * 5FYZ7 * 
110in 140in 11 80010  24in  32in  118in  30in Cotterman| 207459 * 207458 * 202457 * 
146in 11 60010 17іп  35in  10/in  36in ri-Arc 4RCN9 * 4RCP7 * — 
156in 12 6000  1/in  35in  116in 3біп ri-Arc 4RCP1 ^" 4RCP8 ^" — 7-St 
120in 162in 12 800150 12in  32in  116in  42in Cotterman| 3UU86 ^" 5FZA7 * SFYZ8 * әзер, 
162in 12 8000  24in  32in 128іп 42іп Cotterman| 202462 * 207461 * 2074607” 4RCN5 7-Step 
430 in 172іп 13 80010  12in  42in  125in  42in Cotterman| 3UU87 * 5SFZA8 * 5FYZ9 * 46C332 
172іп 13 80010 24in  42in  137in  42in Cotterman| 202465 * 207464 * 202463 * 
: 182in 14 800lb  12in  42in  134in  42in Cotterman| 30088 ^" 5FZA9 * 5FZA0 * / 
140in -551» 14 800b 24in 42іп 146іп 42іп Cotterman| 202468 ~ | 202467 * | 207466 * Cotterman’ | TRIQARC]) 
150in i —15 800b 26m 2 isi 42m Coteman 207471 7 | 2040“ | 202489 
in b in in in іп Cotterman * E * 
5 Heavy-Duty Steel 
60in — 96in 6 60015  10in  35in 50in 36in  Tri-Arc 2NJVA * 2NJW2 ^* — Н 
70in 306i 7 600b 10m —35in 57n Әбіл  TÁr | 2NNS ^ | 2NAWS " | — Rolling Ladders 
80in  116in 8 60015  10in  35in  64in Á36in ТП-Агс 2NJV6 * 2NJWA * — Қ š 
90in 126in 9 60010 10іл 35in  69in 36in Тс | 2NJV7 * | 2NJW5 * = » Handrails available 
100in 136in 10 6000  10in  35in  76in  36in  Tri-Arc 2NJV8 * 2NJW6 * — a Ship unassembled 
110in 146in 11 60015  10in 35in 83іп Á 36in ТП-Агс 2NJV9 * 2NJW7 * — " i 
120in 156in 12 6000  10in  35in 90in  36in  Tri-Arc 2NJW1 * 2NJW8 * — - т.й platform width 
Platform Overall No. of Load Platform Bottom Base Handrail SERRATED|PERFORATED " 20° and 56° ladders аге 
Height Height Steps Capacity Depth Width Depth Height Brand Item No. Item No. gray; 59? are gray/yellow 
59* ы Qe 
50 in 92 in 5 1,000 Ib 24 in 37 in 56 in 42 in Cotterman | 466330 460338 Foot-activated step lock 
60 in 102 in 6 1000lb ^ 24in 37 in 62 in 42in  Cotterman| 460331 460339 50°, 56°, and 59? climbing angles for 
70 in 112 in 7 10001. 24іп 37 68in 42іп Сойегтап| 46332 | 460340 easy forward descent. 
80 in 122 in 8 1,000 Ib 24 іп 37 in 74in 42 in Cotterman | 466333 460341 
90 in 132 in 9 1,000 Ib 24 in 37 in 80 in 42 in Cotterman | 460334 460342 Description Brand Item No. 
100 in 142 in 10 1,000 Ib 24 in 37 іп 86 in 42in ^ Сойегтап | 460335 460343 Gate Options for Extra Heavy-Duty Rolling Ladders 
110 in 162 in 11 1,000 Ib 24 in 42 in 92 in 42in Сойегтап | 460336 460344 Front Gate Cotterman 29JU21 
120 in 162 in 12 1,000 Ib 24 in 42 in 98 in 42in Сойегтап | 460337 460345 Rear Side Gate Cotterman 29JU24 


* Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. 7 
Rolling Ladders Details on page A1. EIE 


Cotterman’ 


TRIQARC 
SIGNATURE SERIES. 


Deep Top Steel 
Rolling Ladders 
with 20" and 30" 
Deep Platforms 


a Handrails included 

a 450-Ib. load capacity 

1 Gray 

= Cotterman: 59° climbing angle 
= Tri-Arc: 56° climbing angle 
Large depth top platform provides 
ample safe working space. 


4-Step 
25NYO1 


P EXPANDED 
No. of Step Handrail Platform Overall Bottom Base PERFORATED| METAL SERRATED 
Steps Width Height Height Height Width Depth Brand Item No. Item No. Item No. 25NX73 
20 in Platform Depth 
Assembled 


24in 30in  20in 50іп 26in 28in Cotterman 21UP57 
24in 30in 40іп  70in 30іп 41in Cotterman 5FYX1 
24in 30in 50іп  80in 30in 50in Cotterman 5FYX2 
24in 30in 60in 90іп 30іп 56in Cotterman 5FYX3 
24in 30in 70іп 100іп 30in 63in Cotterman 5FYX4 
24in 30in 80іп 110іп 32in 71in Cotterman 5FYX5 
24in 30in 90in 120іп 32in 77in Cotterman 5ҒҮХ6 
10 24іп 30in  100in 130in 32in 84іп Cotterman 5FYX7 
11 24in 30in 110іп 140in 32in 91in Cotterman | 45CJ81 *| -- | 45CH95 


12 24іп 42in  120in 162in 32in 98in Cotterman | 45CH91 *| 45CH98 "| 450.57 i 


Unassembled П 
2  16in 36in 20in 5біп 21in 31in ТП-Агс 25NWi6 |  — | 25NW13 Deep Top Welded Aluminum 
24in 36іп 20in 5біп 28in 31in  Tri-Arc | 25NW22 |  — | 25NW19 H 
16in $36in 30in  66in 24in 38in  Tri-Arc | 25NW28 |  — | 25NW25 Rolling Ladders 
24in 36іп 30in 66in 30in 38in  Tri-Arc | 25NW34 |  — | 25NW31 n и ini 
i6in 36in  40in 76in 24in 45in Ti-Ar | 25NW40 | — | 25NW37 = Handrails are 32°H = Natural finish 
24in 36in 40in 76in 30in 45in Tri-Arc | 25NW46 | — | 25NW43 = 350-10. load capacity = 56° climbing angle 
16in 36in  50in 86in 24in 52in  Tr-Arc | 25NW52 "| -- | 25NW49 » Ship assembled 
24in 30in 50in 80іп 30іп 50іп Cotterman | 207196 “! 202219 *| 207208 
24in 36in  50in 86in 30in 52in  Tri-Arc | 25NW58 *| -- | 25NW55 Platform Overall No. of Platform Platform Bottom Step Lock| SERRATED | RIBBED 
16in 36in  60in 96in 27in 60in  Tri-Arc 25NW64 *| — | 25NW61 Height Height Steps Depth Width Width Actuation) Item No. Нет No. 


«o|co| NI) сл | no. 


ee ж 


шасосоо-1-1-1оуоэ оз cn] cn) on) elem 


24in 30in 60іп 90іп 30in 56in Cotterman | 207197 ^| 202220 *| 207209 * With Handrails 
24in 36in  60in Jin 35in 60in  Tri-Arc | 1CJ69 *|  — 109” 52in 2  21in  16in 20іп Casters | 25NX79 | 25NX76 
16in 36іп 70in 106іп 27in 67in  Tri-Arc | 25NW72 *| -- | 25NW69 * 20 in 52 in 2 21in 24in  29in Casters | 25NX85 | 25NX82 
24in 30in  70in 100іп 30in 63in Cotterman | 202198 *| 202221 *| 207210 * 52in 2 28in X 16in 20іп Casters | 25NX80 | 25NX77 
24in 36іп 70in 106іп 35in 67in  Tri-ac | 1CJHi *| — | 1C * 52 in 2 28 in 24in  29in Casters | 25NX86 | 25NX83 
24in 30in  80in 110іп 32in 68in Cotterman | 202199 *| 202222 *| 202211 * 62 in 3 14in  16in 22in Casters | 29RJ87 | 29RK07 
24in 36in  80in 116in 35in 74in Т-Ас | 1CJH2 *|  — | 102 * 62in 3  21in  16in 22іп Casters | 25NX91 | 25NX88 
24in 30in 90in 120in 32in 75in Cotterman 202212 * 30in 62іп 3 21in 24in  29in Casters | 25NX97 | 25NX94 
24in 30in  100in 130in 32in 82in Cotterman | 207202 *| 202224 *| 207213 * 62 іп 3 28in 1біп  22in Casters | 25NX92 | 25NX89 
24in 36in 100іп 136in 35in 86in Tr-Arc | 1CJH3 ^|  — | 1CJ3 ~ 62in 3 28п  24in 29in Casters | 25NX98 | 25NX95 
24in 30in  110in 140in 32in 88in Cotterman | 202203 “ 207225 *| 207214 * 72 in 4 14in 24іп  32in Casters | 29RJ94 — 
11 24іп 36in 110іп 146in 35in 93in  Tri-Arc | 1CJH4 *| — | 164 * 72 іп 4 14 in 1i6in  22in Casters | 29RJ88 = 
12 24in 36in 120іп 156in 35in 100in Tri-Arc | 1CJH5 *| — | 1CJJ5 * 40 in 72 in 4 21 in 16in  22in Casters | 25NY04 25МҮ01 
12 24іп 42in  120in 162in 32in 98in Cotterman | 207204 *| 202226 *| 207215 * T2in 4 21in 24іп 32in Casters | 25NY10 | 25NY07 
13 24іп 36in 130in 166іп 40іп 106in Tri-Arc | 1CJH6 ^|  — |106: Тіп 4  28in 16їп 22іп Casters | 25NY05 | 25NY02 
13 24in 42in  130in 172in 42іп 105 іп Cotterman | 207205 *| 207227 *| 207216 * 72in 4 28in — 24in 32in Casters | 25NY11 25МҮ08 
14 24іп 36in 140іп 176in 40in 113іп Т-Ас | 1CJH7 *| — | 1CJ7 * 82 in 5 14 in 24in  32in Casters | 29RJ95 | 29RK15 
14 24іп 42in  140in 182in 42іп 111in Cotterman | 207206 *| 202228 *| 202217 * 82 in 5 21in 24іп  32in Casters | 25NY22 | 25NY19 
15 24in 36in 150іп 186іп 40in 120in Ті-Шс | 1CJH8 *|  — | 1028 ~ 50in 82in 5  21in  16in 22іп Casters | 25NY16 |25NY13 
15 24in 42in 150іп 192in 42in 118in Cotterman | 202207 *| 202229 *| 207218 * 82in 5 28in X 16in  22in Casters | 25NY17 | 25NY14 
30 in Platform Depth 82 in 5 28in 24іп  32in Casters | 25NY23 | 25NY20 
Assembled 92in 6 21 in 16in  26in Casters | 25NY28 | 25NY25 
4  24in 30in  40in 70іп 30іп 51in Cotterman 202422 вот —22in 6 21in — 24in 32їп Casters | 25NY34 | 25NY31 
5  24in 30in  50in  80in 30іп 60in Cotterman 202425 * 92in 6 28in X 16in  26in Casters | 25NY29 | 25NY26 
6 24іп 30in  60in  90in 30іп 66in Cotterman | 202429 *| 202427 *| 202428 * 92in 6 28in X 24in 32іп Casters | 25NY35 | 25NY32 
7  24in 30in 70іп 100іп 30in 73in Cotterman | 202432 *| 207430 *| 202431 * 102in 7 21in — 24in 32іп Casters | 25NY46 | 25NY43 
8 24іп 30іп 80in 110іп 32in 78in Cotterman | 207435 "| 207433 "| 207434 * 70 in 102 in 7 21 in 16in  26in Casters | 25NY40 | 25NY37 
9  24in 30і  90in 120іп 32in 85in Cotterman 202437 * 102in 7 28in 16іп 2біп Casters | 25NY41 | 25NY38 
10 24in 30in 100іп 130іп 32in 92in Cotterman | 207441 *| 202439 *| 202440 * 102in 7 28in — 24in  32in Casters | 25NY47 | 25NY44 
12 24іп 42in  120in 162in 32in 108іп Cotterman 45CH45 * 112in 8 21in  24in 36in Foot 25NY52 | 25NY49 
Unassembled 80in 112in 8 28 in 24in  36in Foot = 25NY50 
5  24in 30in  50in  80in 30in 60in Cotterman 202284 * 112in 8 28in 24іп  36in Casters | 25NY53 — 
6 24in 30in  60in 90in 30in 66in Cotterman 2027242 * goin 22i 9 21in  24in 36in Foot 25NY58 | 25NY55 
7 24in 30in  70in 100іп 30in 73in Cotterman 207243 * 122in 9 28in 24іп  36in Foot 25NY59 | 25NY56 
8 24іп 30іп 80in 110іп 32in 78in Cotterman 207255 *| 207244 * 100 in 132in 10 21in 24in 36іп Foot 25NY64 | 25NY61 
9  24in 30in  90in 120іп 32in 85in Cotterman 202245 * 132іп 10 28in  24in Збіп Foot 25NY65 | 25NY62 
10 24іп 30in 100іп 130in 32in 92in Cotterman 202246 * ішіп 242in 11 21in  24in 38in Foot 25NY70 | 25NY67 
10 30іп 30in 100іп 130in 33in 132in Cotterman |  — | 21UX87 | 21UX90 142in 11 28in 24іп 38іп Foot 25МҮ71 | 25NY68 
11 24in 30in  110in 140in 32in 98in Cotterman | 202236 “ 202258 *| 207247 “ Without Handrails 
12 24in 36in 120іп 156in 35in 110in Ті-Агс | 25NW85 |  — | 25NW84 20 in 2 19 іп 21in  20in Casters | 25NX43 — 
12 24іп 42in  120in 162in 32in 108in Cotterman 202248 * 20 20in 2 19п  21in 31їп Casters = 25NX40 
13 24in 42in  130in 172in 42in 115in Cotterman 207249 * 20 in 2 28in  21in  29in Casters | 25NX49 | 25NX46 
14 24in 42in 140іп 182in 42in 121in Cotterman 202250 * 40in 4 14і  24in 32іп Casters = 29RK05 
15 24іп 42in  150in 192in 42in 128in Cotterman | 207240 *| 202262 “ 207251 * 40in 4 21in  24in 29іп Casters | 29NX73 | 25NX70 
17 30in 42in 170іп 212in 50in 234in Cotterman| — | — | 21VA14 40in 40in 4 21in  16in  21in Casters | 25NX67 | 25NX64 
19 30in 42in 190іп 232in 50іп 258in Cotterman | — | 21VM5 40п 4 28in X 16in  22in Casters | 25NX68 | 25NX65 
* Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. 40in 4 28п  24in 32іп Casters | 25NX74 | 25NX71 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Rolling Ladders 


қ Find more information on Rolling Ladders on page 1034. 
Cotterman я ae 
Welded Narrow-Base Steel 


H 3-Step 
Rolling Ladders 3UY12 
= 30"H handrails included = 16" platform width 
= Ship assembled = Gray 
= 450-Ib. load capacity = 59° climbing angle 
= 10" platform depth 

EXPANDED 

Platform Overall Step Lock PERFORATED METAL SERRATED 
Height Height Мо. of Steps Bottom Width Actuation Base Depth | Item No. Item No. Item No. 
30 in 60 in 3 20 in Step 26 in 3UY12 4XM27 4XM28 
40 in 70 in 4 20 in Step 31 in 3UY13 | 4XM29 — | 4XM30 
50 in 80 in 5 20 in Foot 40 in 5FYX8 * 5FYY8 * 5FYY3 * 
60 in 90 in 6 24 in Foot 46 in 5FYX9 * 5FYY9 * 5ҒҮҮ4 * 
70 in 100 in 7 24 in Foot 53 in 5FYYO * 5FYZ0 ^" 5FYY5 * 
80 in 110 in 8 24 in Foot 58 in 5FYY1 5FYZ1 5FYYG 
90 in 120 in 9 24 in Foot 65 in 5FYY2 5FYZ2 5FYY7 


* Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. 
t 8- and 9-stepladders are not for use in California. 


11-Step 


® 202387 
Cotterman’ 50 
Easy Climbing Steel 
Rolling Ladders with 12" 
and 24" Deep Platforms 
= Handrails included = 450-Ib. load capacity = Gray 
50° climbing angle for easy forward descent. 
EXPANDED 
Overall Step Lock PERFORATED METAL SERRATED 
No. of Steps Step Width Handrail Height Platform Height Height Bottom Width Actuation Base Depth Item No. Item No. Item No. 
12 in Platform Depth 
Assembled 
3 16 in 30 in 30 in 60 in 20in Step 32in | 3UY22 | 4ХМ0 | 4ХМ50 
4 16 in 30 in 40 in 70 in 20 in Step 40 in | 1TGwW6 | 4XM51 | 4XM52 
4 24 in 30 in 40 in 70 in 30 in Step 40 in | 3UY23 | 4XM53 | — 
4 24in 30 in 40 in 70 in 30 in Casters 40 in | — | | — | 4ХМ54 
5 24 in 30 in 50 in 80 in 30 in Foot 51 in | 3UY24 * | 4XM55 * | 4XM56 * 
6 24in 30 in 60 in 90 in 30 in Foot 60 in 4XM58 * 
7 24 in 30 in 10 in 100 in 30 in Foot 69 in 4XM60 * 
8 24 in 30 in 80 in 110 in 32in Foot 78 in 4XM62 * 
9 24 in 30 in 90 in 120 in 32in Foot 88 in 1TGW8 * 
10 24 in 30 in 100 in 130 in 32in Foot 97 in 1TGX1 * 3UY29 * 
Unassembled 
9 24 in 30 in 90 in 120 in 32 in Foot 88 in | 202381 * | 202379 * | 202380 * 
10 24 in 30 in 100 in 130 in 32 in Foot 97 in 202383 * 
11 24 in 30 in 110 in 140 in 32 in Foot 106 in 207386 * 
12 24 in 42 in 120 in 162 in 32 in Foot 116 in | 202390 * | 202388 * | 202389 * 
13 24 in 42in 130 in 172 in 42 in Foot 125 in | 207393 * | 2027391 * | 202392 * 
14 24 in 42in 140 in 182 in 42 in Foot 134 in | 202396 * | 202394 * | 207395 * 
15 24 in 42 in 150 in 192 in 42 in Foot 143 in 207398 * 
24 in Platform Depth 
Assembled 
3 16 in 30 in 30 in 60 in 20 in tep 44 in | 202474 | 2027472 | 207413 
4 16 in 30 in 40 in 10 in 20 in Step 52 in 207476 
4 24 in 30 in 40 in 70 in 30 in Step 52 in 207479 
5 24 in 30 in 50 in 80 in 30 in Foot 63 in 207482 * 
6 24 in 30 in 60 in 90 in 30 in Foot 72 іп 207485 * 
7 24 in 30 in 70 in 100 in 30 in Foot 81 in 207488 * 
8 24 in 30 in 80 in 110 in 32 in Foot 90 in | 202492 * | 202490 * | 202491 * 
9 24 in 30 in 90 in 120 in 32in Foot 100 in | 202495 * | 202493 * | 202494 * 
Unassembled 
10 24 in 30 in 100 in 130 in 32 in Foot 109 in | 45CJ45 * | 45CH61 * | 45CH44 * 
11 24 in 30 in 110 in 140 in 32 іп Foot 118 in | 45CJ03 * | 45CJ56 * | 45CJ85 * 
12 24 in 42in 120 in 162 in 32 in Foot 128 in | 45615 * | 45CJ27 * | 45CH49 * 
13 24 in 30 in 130 in 172 in 42 in Foot 137 in 45CH86 * 
14 24in 30 in 140 in 182 in 42 іп Foot 146 in 45CJ26 * 
15 24 іп 30 in 150 in 192 in 42 in Foot 155 in 45CJ02 " 


* Ladders for use in California will be modified to comply with California O$HA Standards. 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. 7 
Rolling Ladders Details on page A1. E 


Find more information on Rolling Ladders on page 1034. 


к 
SIGNATURE SERIES™ 


Cotterman’ 


All-Directional 
Easy-Turn Steel 
Rolling Ladders 


= Handrails included 

= 56° ladders ship unassembled; 
59° ladders ship assembled 

= 450-Ib. load capacity 

= 10" platform depth 

= Gray 

= Foot-activated step lock 

8-Step Ladder turns within its own radius, 

1CJJ9 making it ideal for use in tight and 

narrow spaces. 


Gateway Rear- 
Exit Steel 
Ladders 


= Handrails included 

= Ship unassembled 

= 450-Ib. load capacity 

= 24" platform width 

= 56° climbing angle 

= Foot-activated step lock 
The rear-exit feature allows 


6-Step 


45FF55 ; Platform Overall No. of Platform Bottom Base Handrail 
user to safely exit onto an Height Height Steps Width Width Depth Height 
elevated surface. 56° a р сты Е SUED 
70in 106п 7  24in 35in 57in 36in Т-А | — | 25NV65 * 
Platform Overall No.of Platform Bottom Base | PERFORATED |SERRATED 80in 116in 8  24in 35in 64in in Tr-Arc | 1CJJ9 ^| 25NV66 ^ 
Height — Height — Steps — Depth Width Оеріһ Item No. Пет No. 90in 126in 9 24іп 35іп 69in 36in  Ti-Ac |  — | 25NV67 * 
60 in 102 in 6 30 in 35 in 70 in 45FF55 45FF65 100in 136in 10  24in 35in 76in 36in  Tr-Arc 25NV68 * 
70 in 112 in 7 30 in 35 in ШШ 45FF56 45FF66 110іп 146in 11 24іп 35in 83in 36in ТІ-Агс 25NV69 * 
80 in 122 in 8 30 in 35 in 84 in 45FF57 45FF67 120іп 156in 12  24in 35in 90in 36in  Tr-Arc | 1CJK3 *| 25NV70 * 
90 in 132 in 9 30 in 35 in 89 in 45FF58 45FF68 130in 166in 13  24in 40іп 96in 36in  TriArc 25NV71 * 
100in ^X 142in 10 30 in 35 in 96 in 45FF59 45FF69 140іп 176in 14  24in 40іп 103in 36in  Tri-Arc 25NV72 * 
iiüin X 152in 11 30 in 35in _ 103 іп 45FF60 45FF70 150in 186in 15  24in 40іп 110in 36in  Tr-Arc | 1CJK6 "| 25NV73 * 
120in 162іп 12 30 in 35in  110in 45FF61 45FF71 59° 
130 in 172 in 13 30 in 40 in 116 in 45FF62 45FF72 80in 110in 8 16і 24in 110in 30in Cotterman| 21UT73 ”| 
140in X 182in 14 30 in 40in 1230 ASFF63 45FF73 120in 162in 12 24in 32in 88in 42in Cotterman| 45CH76 ~] T 
150in 1921п 15 30 in 40in — 130in 45FF64 45FF74 * Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. 


со|-ч|с» 


6 10іп 35in 50in| 15F014 | 15F026 
7  310in 35іп 57in| 15F015 | 15Е027 | e Deep Тор Kits—Add  All-Direction 
8 


“80 in ii6in iüin 35in 64in| 158016 | 15Ғ028 durer m E 
Din 126:m 79 10i 35in 69in| 15817 | 156000: | 10” Or 20" of additional Maneuverability Kits— 


15F030 length to the platform. Enable the ladder to turn 


100 in in 10  10in- — 76in| 15Ғ018 | 
110іп 146in 11  10in 35in 83in| 15Ғ019 15F031 within its own radius. 
120іп 156in 12 10іп 35in 90in| 15Ғ020 15F032 


136in 10 10іп 35in 


| TRI-'ARC/ LI-DESIGN Customize Your U-Design 
SIGNATURE SERIES] CONFIGURABLE LADDERS Steel Rolling Ladder 
- г 7 қ 
U Design Configurable Configure your U-Design Steel Rolling Ladder exactly 
Steel Rolling Ladders how you want it. Combine additional features to 
пак : il г іме | r for your n : 
= 36"H handrails included = 24" platform width build is C En ШЕ 
= Ship unassembled = Gray Select from 3 Accessory Kits 
= 450-Ib. load capacity = Foot-activated step lock 
Platform Overall No. of Platform Bottom Base |PERFORATED| SERRATED Ec M M 
m ht Height Steps Depth Width Depth) Пет No. Item No. Perforated сенен 
 60in 96in 6 _17їп 35in 66in| 29150 | 29RJ40 
70in 106 in i7in 35in 74in| 29RJ51 | 29RJ41 
80in 1i6in 8 1Т7іп 35in 82in| 29RJ52 | 29RJ42 
90in 126in 9  17in 35іп 91in| 29RJ53 | 29RJ43 
100in 136in 10  17in 35in 99in| 29RJ54 | 29RJ44 
“110іп 146in 11  17in 35in 107in| 29RJ55 | 29RJ45 
120in 156in 12  17in 35in 116in| 29RJ56 | 29RJ46 
130in 166in 13 17іп 40іп 124in| 29RJ57 | 29RJ47 - 
140in 176in 14 17іп 40іп 132in| 29RJ58 | 29RJ48 
150in 186in 15 17іп 40іп 141in 29RJ49 
56° 


6-Step 130in 166in 13  10in 40in 9біп 15F033 
140іп 1/6in 14  10in 40in 103in| 15F022 | 15F034 ET 
155026 150іп 186in 15 10іп 4010 ii0in| 15F023 | 15Ғ035 * Stock Picking Shelf Kits— 
Description em No. Add two or three 50-Ib. capacity 
peapitopikit shelves 
Additional 10'L to Platform Depth 15F036 Ы 
Additional 20'L to Platform Depth 15F037 


All-Direction Maneuverability Kit 


_АП-Шгесйоп Maneuverabihity RIU ЕЕЕ 

F With 6- through 12-Step Ladd 15F040 НЕСІН Ao з 

Er Ts Win 13- through 15- Sp 00085. 15Ғ041 + Note: All-Direction and Stock Picking Shelf Kits cannot 
Stock Picking Shelf Kit be combined. A Deep Top Kit is required when ordering 
2 50-Ib. Cap. Shelves For Use With 6- and 7-Step Ladders 15F042 * a Stock Picking Shelf Kit. 


3 50-Ib. Cap. Shelves For Use With 8- through 15-Step Ladders 15F043 * 
* Deep Top Kit is required when ordering Stock Picking Shelf Kit. T All-Direction Maneuverability Kits and Stock Picking Shelf Kits cannot be combined. 
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MATERIAL HANDLING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Rolling Ladders 
Find more information on Rolling Ladders on page 1034. 
EXPANDED 
Platform Overall No. of Load Platform Platform Bottom Base | PERFORATED METAL SERRATED ^ 
Height Height Steps Capacity Depth Width Width Depth | Item No. Item No. Item No. 
Standard Base 
Includes 27 in Rubber Pads 3-Step 
50in 2 450b 10in  16in 20іп 24іп | 202347 202343 202345 Standard Base 
oo in —0in 2 4500 10п 24in 28in 24in| 3FMD7 3FMD5 3FMD9 
50in 2  450lb  20in  16in 20іп 34in | 202348 202344 202346 202356 
50in 2  450lb 20in  24in 28іп 34in | 202351 202349 202350 
60in 3  450lb  i0in  16in 20іп 30in | 202356 202352 202354 
зот п 3 40b 10п  24in 28 in 30in| 3UY30 4ХМ63 ЗЕМЕТ 
60in 3 45010 20in  16in 20іп 41in | 202357 202353 202355 
60in 3 45010 20in  24in 28in 41in | 202360 202358 202359 
70in 4 450b 10in  16in 20in 37in | 202365 202361 202363 
дот -0іп 4 450b 10п  24in 28in 37in| 3UYS 4XM66 3FME2 
70in 4 450b 20in  16in 20іп 47in | 207366 202362 202364 
70in 4 450b 20in  24in 28in 47in | 202369 202367 202368 
80in 5 450b 10іп  16in 20іп 43in | 202374 202370 202372 
вот 90in 5 450b 10in  24in 28іп 43in| 3FMD8 * | 3FMD& * | 3FMES ^ 
80in 5  450lb 20in  16in 20in 53in | 202375 202371 202373 
80in 5 450b 20in  24in 28in 54in | 202378 202376 202377 
Includes Removable Rear Chain 
50in 2 40b  10in  16in 20іп 24in | 21VA53 21VA45 21VA49 5-Step 
> 50n 2 4500  10in  24in 28in 24in | 21VA65 21VA57 21VA61 
20in Soin 2 450% 20n  16in 20іп 34їп | 21VAB5 21VMT 21VA51 ae 
50in 2 450lb 20in  24in 28in 34in | 21VA67 21VA59 21VA63 
60in 3 450b  10in  16in 20іп 31in | 21VCO1 21VA92 21VA96 C tt : 
;, 60in 3 45010  10in  24in 28іп 31in | 21VC13 21VC05 21VC09 
30i -goin —3 450b 20in  i6in 20іп 4iin| 21VC03 21VA94 21VA98 otterman 
60in 3 450b 20in 24іп 28in 41in | 21VC15 21VC07 21VC11 H 
70in 4 450b 10іп  16in 20іп 37in| 21VC93 21VC85 21VC89 Welded Steel Tilt- 
»  70in 4 450b 10in 24in 28in 37in | 21VD06 21VC97 21VD02 
40in -in —4 450b 20in  i6in 20in 47in | 21VC85 21VC87 211С91 N-Roll Ladders 
70in 4 450ІП 20in  24in 28іп 47in | 210008 21VC99 21/004 М : 
80im 5 450b 101  16in 20in 43in| 210054 21VD46 21/050 = 30"H handrails included 350-Ib. load capacity 
боп п 5 480b 10п  24in 28in 43in| 21/066 21VD58 21VD62 = Ship assembled (straddle base) 
80in 5 45010 20in  16in 20іп 53in | 21VD56 21VD48 21VD52 E i 
80in 5 40b 20in  24in 28іп 54in | 21VD68 21VD60 21VD64 = 450-15. load сарасйу " Gray "m 
Includes Removable Rear Safety Chain with Snap Hook (standard base); = 59° climbing angle 
50in 80in 5 45010  10in  24in 28in 43in | 36LH58 + = = = No ladder actuation 
Straddle Base А УАТ 
Includes 2% in Rubber Pads Ladder rests solidly on four 2% rubber pads . 
30in 60in 3 350b 20in  24in 28in 41in | ЗЕМЕ 3FME4 3FME8 when climbing. Easily moved by tilting back on 4 
40in 70іп 4 35010 20іп 24in 28іп 4Тіп 3FME7 ЗҒМЕ5 3FME9 wheels with handrails. The balanced design won't 


Includes Double Handrails 

50im 80n 5 350b 20m 24m 28m 54m | 6MXV4 * | 8MXV6 * | emxve ~= allow ladder to scoot away or toward user. 
60in 90і 6 35010 20in  24in 28in 60in| 6MXV5 * | 6MXV7 * | 6MXV9 ^ Note: See Grainger.com? for Safety Yellow options. 
* Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. T Safety Yellow color. 


m — 
EXPANDED 
Platform Overall No.of Load Platform Platform Bottom Base SERRATED METAL IV 
Height Height Steps Capacity Depth Width Width Depth | Item No. Item No. 3FMH9 
Aluminum \ \ 
50 in 2 350lb — 10in 16іп 200 24іп | 207511 — к 
дт 5011 2 3500 10і 24і  28in  24in | 3FMH7 = vl 
50 in 2 3500 20і 16і  20in  34in | 202515 = d 
50 in 2 350b — 20in 24 28іп 34іп | 202519 = хх ; 
60 in 3 350lb 10і 16in 20і!  30in | 202512 = г tt А N һ 
goi - 60іп 3 350lIb 10і 24і  28in  30in | 3FMH8 = otterman » 
60 in 3 350b 20і 16іп  20in  40in | 202516 = к. 
GÜin 3 350b  20in 24n  28in 40іп | 207520 = Welded Aluminum and 
70 in 4 350b — 10in 16іп  20in  37in | 202513 = 304 St E l St | 
А 70 in 4 3500 — 10in  24in  28in  37in | 3FMH9 = 
40in —701п 4 350b 20і 16іп 20 47іп | 202517 - 2111655 ее 
70 in 4 350Ib 20і 24і  28in 47іп | 207521 - „М. 202530 
80 in 5 350lb 10п 16п 20п  43in 207514 - ТІН N Roll Ladders 
Боп 8011 ХВЕ ТЕЛЕН oine 1ГЕ: С. ЕНГЕН | ESEMI — — » 30"H handrails included = 59° climbing angle 
80 in 5 350 Ib 20 in 16 in 20 in 54 in 207518 * = Shi bled 
80 in 5 350b  20in 24іп 28іп  54in | 202522 ^ = = опір assemble 
Stainless Steel- 5 EE iT Ж " a HEA AA During climbing, each standard base ladder sits solidly on four 
in in in in in in 14" T 9 HT 
30 in 60 in 3 45010 40 in 24 in 28 in 30in | 202528 207524 2» rubber pads for greater stability. Easily moved by tilting 
40 in 70in 4 450b 10іп 24in 28in 37іп | 207529 202525 back on 4" wheels with handrails. The balanced design won't 
50in 80іп 5 


45002 оп — 24in 28п 43іп | 202530 * | 202526 * allow ladder to scoot away or toward user. 
* Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. y 


Lock-N-Stock Steel Folding Ladders 


= 22"H handrails included = 16" platform width = Rear exit on 3KNK7 
» Ship assembled = 24" bottom width and 3KNK8 SKK 
= 350-Ib. load capacity = Blue = 59° climbing angle 
= 7" platform depth = No ladder actuation 


Ladders are easy to climb, roll, fold, and store. Lock in folded or climbing positions. Easy-to- 
maneuver in open or closed position. 


Overall PERFORATED 
Platform Height Height No. of Steps Base Depth Item No. 
19 in 41 іп 2 17 in 3KNK7 
28 V» in 50 ^in 3 23 in 3KNK8 
38 in 60 in 4 30 in 4UDL5 
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MATERIAL HANDLING 


Configurable Crossover & Work Platforms 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


EE 


STEP 1 


Select an Incline: 

Crossover Platforms (CP) 

and Rooftop Platforms 

(RP) use 2 ladders paired 
together. Different inclines are 
acceptable. 

Max-Access Platform Systems 
(MAPS) use 50° incline stair 
units/ladders. 


50* INCLINE 
* - Forward descent 


- Largest footprint. 
e 
y 


TS*INCLINE 
+ Rear descent 
- Smaller footprint 


U-Design Configurable Platform Selection Guide 


STEP 2 


Select a Ladder Height: 

CP: Choose based on vertical clear- 
ance height need for application. 
RP: Select a ladder with a height 
greater than the required height. 
MAPS: For crossover applications, 
deduct 5" for clearance height. 


STEP 3 


Select a Span or Platform: 

CP and RP: Combine 20" and 30" 
spans to create up to 90" of hori- 
zontal clearance. For spans over 
90" (CP) or 120" (RP), use a leg kit. 
MAPS: Create platform configura- 
tions by combining 36" x 36" 
platforms. A tower support leg is 
required when 3 platform units are 


STEP 4 


Select a Crossover 
Configuration or 

Support Legs: 

CP and RP: Add turn platforms 
for configurations requiring a 
90° turn including L-, Z-, or 
U-shaped crossovers. 

MAPS: A tower support leg is 
required for each 50° stair unit/ 
ladder. 


STEP 5 
Select Platform Handrails: 


HUI um ГІ ТШ 


Straight 
Configuration 


ШІП | 


L-Configuration 


= = 


Lum (1.11 


Z-Configuration U-Configuration 


MAPS: Add handrails to any side for fall protection. 5-step and larger ladders require 
handrails on all platform unit sides for code compliance. 


90*INCUNE 
-Vertical descent combined. е Л х қ 7 ы ; 
В Б A configurator tool is available at Grainger.tri-arc.com/GRconfigurator. login.html 
30" Bridge Span 
20" Bridge Span 15E932 
15E931 
Turn Platform 
15E935 
50 degree 
Incline Ladder 
15E906 


Ladder 
15E916 


ø| 75 degree 
| p Incline 


/ PERFORATED | SERRATED 
5-/ No. of Platform Vert. TREAD 
T -DES 51888. height Clearance | Пет No. Петко. Platform | PERFORATED TREAD | SERRATED TREAD 
CONFIGURABLE IGN “50° Incline d z aite br ет No. em No. 
= 3 30" 28 in 491 21Y489 
үг ; | 15Е931 | 15Е929 
4 40 38 in 492 21Y490 DE Ens 
Configurable Crossover ыза т, ПОЛЕ? | Бый —— 
Platforms 6 60" 58 in E905 15E910 Equivalent PERFORATED | SERRATED 
Emm zm ms ы COE NP 
= 1000-Ib. load capacity --4 90 aie i5E908 — i5E913 - m a БЕДЕРІНДЕ i "D LE PAR 
= 24"W steps 25° Incline E Е Ш KANE __| + EN 
зере ей А : zz = - -Sten “біп 30 %in 21Y503 21Y501 
= Clearance height is 2" below platform height i E i - En - aM AME 581 ep 501 07 п. 156932 m 

; : т : 30321 
Customize a crossover platform by choosing. | Ё 20, E DE ES 7-Sibp 70 in — 30 ^n 15F835 T5E940 
components based on environment and application TO 68 in| 15Ё916 15E021 8-Step 80 in 30% in 15Е936 15Е941 
requirements. Platforms require minimal assembly, 8 Eu din те) БЕЗ 158917 15Е922 — Step —ÁÜ 30% — HEN eme 
include assembly hardware, and have foot plates “90° Incline "rassover НІЛ WE eem : 

i i i 3 30 -28in | 21ү497 = 73-5 t _2{161 21Y504 
for bolting to the floor. Rectangular tubing frame is i- Ж” 58 In aya =— T ep Leo КІ SEH + iene 
1" x 2" and tubing handrails are 11⁄2" dia. Individual 5 50" 48in | 15E924 = S Step L 9] Atain |  15E043 

i n i н 6 60" 58in |  15E025 — - it 5ft | 15Е944 
pieces аге 30"W overall and guardrails are 42"H —$- so" en TUER = n СТИ 
above platforms. Steel construction with yellow 8 80" 78 in 15Е927 = tepl бв in 15E046 
powder-coat finish. Meet OSHA Standards. 9 90" 88 in 15E928 — ep Leg Kit Tft6in 15E947 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Configurable Rooftop Platforms & Rolling Ladders 


Configurable Cantilevered /TRI | ARC| 


| sianaTURE SERIES™ 


Rolling Ladders LJ-DESIGN UNSUPPORTED 
= 300-Ib. load rating ux EL CANTILEVER 
= Clearance height to floor is 2" less than platform height (15E978 shown) 
= 50° climbing angle 
= Unsupported and supported cantilever platforms are 
available in 20", 30" and 40" depths <<” 
= Meet OSHA and ANSI Standards = PLATFORM 
Design a customized cantilever platform by selecting a model based on environmentand — & DEPTH Completely clear 
application requirements. 5" x 2" polyurethane swivel casters have total-lock brakes. Steps = underneath the 
are 24"W. Unsupported models have 30"W overall width; supported models have 41" = -4—— platform 
overall width. Guardrails are 42"H, rectangular tubing frame is 1" x 2", and tubing hand- E 
rails are 112" dia. Yellow powder-coat finish. Cantilever Ladder Support Conversion Kits z Counterweighted 


convert unsupported cantilever to supported cantilever. 


No.of Platform Platform Base PERFORATED | SERRATED No.of Platform Platform Base | PERFORATED | SERRATED 
Steps Height Depth Depth Item No. Item No. Steps Height Depth Depth Item No. Item No. 
Supported Cantilever Unsupported Cantilever 
50 in 20 in 64 in 15E948 15E953 50 in 20 in 64 in 15E978 15E983 
5 50 in 30 in 74in 15E958 15E963 5 50 in 30 in 74in 15E988 15E993 
50 in 40 in 84 in 15E968 15E973 50 in 40 in 84 in 15E998 15F004 
60 in 20 in 72 in 15E949 15E954 60 in 20 in 72in 15E979 15E984 
6 60 in 30 in 82 in 15E959 15E964 6 60 in 30 in 82 in 15E989 15E994 
60 in 40 in 92 in 15E969 15E974 60 in 40 in 92 in 15E999 15F005 
70 in 20 in 81 in 15E950 15E955 70in 20 in 81 in 15E980 15E985 15F009 
7 70 in 30 in 91 in 15E960 15E965 Т 70 in 30 in 91 in 15E990 15E995 
70 in 40 in 101 in 15E970 15E975 70 іп 40 in 101 in 15F001 15F006 
80 in 20 in 89 in 15E951 15E956 80 in 20 in 89 in 15E981 15E986 
8 80 in 30 in 99 in 15E961 15E966 8 80 in 30 in 99 in 15E991 15E996 Description Item No. 
80 in 40 in 109 in 15E971 15E976 80 in 40 in 109 in 15F002 15F007 Cantilever Ladder Support Conversion Kits 
90 in 20 in 97 in 15E952 15E957 90 in 20 in 97 in 15E982 15E987 20" Cantilever Length 15F009 
9 90 in 30 in 107 in 15E962 15E967 9 90 in 30 in 107 in 15E992 15E997 30" Cantilever Length 15F010 
90 in 40 in 117 in 15E972 15E977 90 in 40 in {117 in 15F003 15F008 40" Cantilever Length 15F011 
U-Design Configurable /TRICARC| LJ-DESIGN 
LSIGNATURE SERIES”!  CONFIGURABLE LADDERS Turn Platform 
Rooftop Platforms 29RJ37 


Easily create safe access over pipes and 

other rooftop obstacles. Special support feed 

distributes weight to prevent damage to roof Be 
membranes. Combine up to a total of 120" unin- Ladder 
hibited span clearance length. A ladder support — 29RJ21 
leg is required for spans greater than 120". 


= 500-Ib. load rating 

= Aluminum construction 

= 1" x 2" rectangular tube construction 
= Meet OSHA and ANSI Standards 

= Grip strut tread 


Overall Top Step Step 
No. of Steps Vert. Clearance Height Height Depth Width Item No. 
50° Incline 
2 17 Win 62 in 20 in 9 in 36 in 29RJ17 
3 27 %in 72in 30 in 9 іп 36 іп 29RJ18 
4 37 Vin 82 in 40 in 9 іп 36 in 29RJ19 
5 47 ein 92 in 50in 9 іп 36 in 29RJ20 
6 57 % in 102 in 60 in СЕА 36 in 29RJ21 
90° Incline : 
2 TER 62 20 ЕШ 24 20822. shin e an 90* Incline 
3 27 іп 72 in 30 in 198 in 24 in 298123 Ladder 
4 37 Vin 82 in 40 in Tin 24 in 29RJ24 29RJ26 
5 47 Vo in 92 in 50 in 1% іп 24 in 29RJ25 
6 57 Vin 102 in 60 in ТУ іп 24 in 29RJ26 
Overall Platform Dim. 
Vert. Clearance Height H w L Item No. Description Item No. 
Turn Platforms Support Legs 
17 V^ in 62 in 20 in 36 in 40 in 29RJ33 For Use With 20' Platform Height Ladder 29RJ27 
27 Vb in 72 in 30 in 36 in 40 in 29RJ34 For Use With 30' Platform Height Ladder 29RJ28 
37 ^in 82 in 40 in 36 in 40 in 29RJ35 For Use With 40' Platform Height Ladder 29RJ29 
47 V» in 92 in 50 in 36 in 40 in 29RJ36 For Use With 50' Platform Height Ladder 29RJ30 
57 Vs in 102 in 60 in 36 in 40 in 29RJ37 For Use With 60' Platform Height Ladder 29RJ31 
Bridge Span Bridge Span Enclosure 
— 36 in — 38 in 40 in 29RJ32 Kit to Enclose Any Walkway Opening 29RJ38 


| TRI ARC/ LY-DESIGN 


CONFIGURABLE LADDERS 


Configurable Multi-Platform Access Component Systems 


= 500-Ib. load capacity Designed for use with stepladders or extension ladders. Meet 
= Aluminum construction OSHA and ANSI Standards. 

= Clearance height is 4" less than platform height 
= Assembly hardware included 

= %" floor mounting hardware not included 


Ladders—45° climbing angle. Steps are 24"W x 914"D and 
include serrated step tread. 


Ladder Handrails—Feature 36/2" handrail height. 


No. of Overall Overall Item Item Overall Platform Platform Item Item 

Steps Height Width Мо. For Use With No. Height Width — Length Мо. Description No. 

Ladders Ladder Handrails Platform Units . Platform Support Legs 
1  18in 29in 53JE68 1-Step Ladder ^ 53JE76 4in — 30in 30 53ЈЕ92 18 inH 53JE84 
2 27in 29іп 53JE69 2-Step Ladder 53JE77 4 in 30 in 60in  53JE93 27 inH 53JE85 
3  36in 29іп 53JE70 3-Step Ladder 534Е78 Jin —30in ^ 120in 53ЈЕ94 36 inH 53JE86 
4 45in  29in 53JE71 4-Step Ladder 53JE79 Item 45 inH 53JE87 
5 54in  29in 53JE72 5-Step Ladder 53JE80 Description No. 54 inH 53JE88 
6 63in  29in 53JE73 6-Step Ladder 53JE81 Platform Guardrails 63 inH 53JE89 53JE92 
7 72in 29іп 53JE74 7-Step Ladder 53JE82 30 inL 53JE95 72 inH 53JE90 
8 81in 29іп 53JE75 8-Step Ladder 53JE83 60 inL 53JE96 81 inH 53JE91 
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MATERIAL HANDLING 
Crossover & Rolling Ladders 


Scan. Order. Done. /= 
Details on page A1. 


Cotterman: 2:80” 
Steel Crossover Ladders 


= 350-Ib. load rating 


= Meet OSHA and ANSI Standards 


= 24"W Steps 
= Grip strut tread 
= Gray powder-coat finish 


Portable and easily moved from place to place. Constructed 
of rugged 1-pc. welded steel. Feature rubber-tipped legs that 
hold the unit firmly while in use. 50° climbing angle. 


Spacesaver Crossover Bridges 


Vert. Overall Dim. Platform Dim. 
Clearance — Span Height Span | Height Depth | ет No. 
3-Steps 
28 In 9 in 60in  58in | 30in  24in 202407 
28 in 23%in | 60in  69in | 30in 36іп 202408 
28 in 32 “іп | 60in 81%іп| 30in 48іп 207409 
4-Steps Е 
38 іп 9 in 70in_  76in | 40in  24in 202410 
38 in 23 ^ in 70 in 87 in 40 in 36 in 202411 
38 in 32 “іп | 70in 99%іп| 40in 48іп 207412 
5-Steps A З 
48 іп 9 in 80in 9234in| 50in 24іп 202413 
48 in 23 іп 80in 103 Жіп! 50in 36 in 202414 
48 in 32%in | 80іп 116311] 50in 48іп 202415 
48 in 46 ^ in 80in 128 % in| 50іп 60 in 202416 
6-Steps 
58 In 9 in 90in 10975in| 60in 241 202417 
58 in 23 іп | 90in 12034in| 60in 36іп 202418 
58 in 32 “іп | 90in 133 711] 60in 48in 202419 
58 in 46 “іп | Win 145 “іп! 60in 60іп 207420 
Cotterman’ 


= 500-Ib. load rating 

= 24"W and 5"D steps 

= Serrated or diamond plate treads 
= Gray powder-coat finish 


These crossover bridges allow you to walk safely over high traffic areas, equip- 
ment, duct work, or other obstacles providing mobility and access to needed 
areas. Steeper 70? climbing angle provides a less overall footprint. Constructed of 
rugged welded aluminum or steel 4" toe boards and mounting holes on legs. 


= 70? climbing angle 


ALUMINUM STEEL 
Serrated Diamond Plate) Serrated {Diamond Plate 
Vert. Overall Platform Item Item Item Item 
a paran Span Height Overall Span Height ^ Platform Depth No. No. No. No. 
eps 
30 in 25 %6 in 74 in 53 "Ae in 32 in 33 in 21VC70 21VC71 21VC74 21VC75 
» 30 in 37 Ais in 74in 65 Ye in 32in 44 in 21VC72 21VC73 21VC76 21VC77 
5-Steps 
38 in 25 is in 82 in 59 йіп 40 in 33 in 21VD30 21VD31 21VD34 21VD35 
38 in 37 “cin 82in 65 A6 in 40 in 44 in 21VD32 21VD33 21VD36 21VD37 
4-Step 6-Steps - T - z - 
46 in 25 %6 in 90 in 65 ^e in 48 in 33 in 21VE23 21VE24 21VE27 21VE28 
21VC70 вес: in 37 Ye in 90 in 76 Asin 48 in 44 in 21VE25 21VE26 21VE29 21VE30 
eps 
54 in 25 Vis in 98 in 70 1s in 56 in 33 in 21VE54 21VE55 21VE58 21VE59 
54 in 37 Увіп 98 in 82% in 56 in 44 in 21VE56 21VE57 21VE60 21VE61 


Crossover Bridges 


= 500-Ib. load rating = Serrated or diamond 
= Meet OSHA and plate treads 

ANSI Standards = Gray powder-coat finish 
= 24"W and 7"D steps = 50° climbing angle 


Cotterman: ^50" 


These ladders improve access over a variety of obstacles, creat- 
ing walk surfaces over high traffic areas, danger zones, and 
equipment. 50? climbing angle. Constructed of rugged 1-pc. 
welded aluminum or steel. 


ALUMINUM STEEL 
Serrated Diamond Plate) Serrated {Diamond Plate 
Vert. Overall Platform Item Item Item Item 
Clearance Span Height Overall Span Height ^ Platform Depth No. No. No. No. 
4-Steps 
$0 in 24 7 in 74in TT 3A in 32in 37 in 21VC62 21VC63 21VC66 21VC67 
БЕСІ ІП 36 % in 74in 89 1^ in 32 in 49 in 21VC64 21VC65 21VC68 21VC69 
eps 
38 in 247% in 82 in 91 Vie in 40 in 37 in 21VD22 21VD23 21VD26 21VD27 
38 in 36 v6 in 82 in 102 196 in 40 in 49 in 21VD24 21VD25 21VD28 21VD29 
21VD22 855108 : : і 
46 in 24 7 in 90 in 104 % in 48 in 37 in 21VE15 21VE16 21VE19 21VE20 
1 "s in 36 % in 90 in 116 % in 48 in 49 in 21VE17 21VE18 21VE21 21VE22 
-Steps ы С : 
54 in 247% in 98 in 118 Vie in 56 in 37 in 21VE46 21VE47 21VE50 21VE51 
54 in 36% in 98 in 129 Ae in 56 in 49 in 21VE48 21VE49 21VE52 21VE53 


Steel Cantilever 


31MD77 


Rolling Ladders 


= 300-Ib. load rating (IRA 

= Gray powder-coat finish 

= Counterweight included 
Component-based ladders make it easy to 
replace damaged parts and save on freight 
charges. Feature 59? climbing angle, perfo- 
rated treads, and 42" handrails. Meet or 
exceed ANSI 14.7 Standards. 


Platform Depth 


HA! 


ет 
АЕ 


в 300-16. load cap. 

» 8" casters (2 swivel, 2 rigid) 
= Gray powder-coat finish 
Provides safe and easy access 
to tank trucks, railroad cars, and 


CHESTER 
(ШШ 


14 in 28 in 35 in 42 in | iuh 
No. of Overall Platform Bottom Base Item Item Item Item other cantilevered applications. 
Steps Height Height Width Depth | — No. No. No. No. 40016 is adjustable and comes 
6 100! 60in  32in  46in | 31ME02 | 31ME03 | 31ME04 31МЕ05 ч bi : 
7 {2n 70n  32in  52in | 31MEO6 | 31MEO7 | ЗТМЕО8 | 31MEO9 with a large-dia. cylinder. 8N969 is 
8 122in 80in  32in  58in | 31ME10 | 31ME11 | 31ME12 | 31ME13 a fixed height. 
9 129іп 90in  32in  65in = = - 31ME15 | m" 
9 132in 90іп 32 іп 65in | 31ME14 — 31ME16 | 31ME17 Call Grainger to specify height when 
10 142іп 100in 32in 71їп | 31MD77 | 31MD78 | 31MD79 | 31MD80 ordering. 
11 152іп 110in 32in  77in | 31MD81 | 31MD82 | 31MD83 | 31MD84 
{2 162in 120in 32in  84in | 31MD85 | 31MD86 | 31MD87 | 31MD88 Platform Base Base Міг. 
13 172іп 130in 40in  90in | 31MD89 | 31MD90 | 31MD91 | 31MD92 Description Depth Width — Depth — Model Нет No. 
{4 182in 140in 40in  96in | 31MD93 | 31MD94 | 31MD95 | 31MD96 Adjustable 971013: 48in 28"  60in  TT-913 4UDL6 
15 . 192in 150іп  40in  103in | 31MD97 | 31MD98 | 31MD99 | 31MEO1 Fixed Height (Choose From 9 to 13H) 48in 29 60in  TT9-13F 8N969 
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MATERIAL HANDLING 
Work Platforms 


s 
ң 
| 
Ё 


par / 


BILJAX. 


Haulotte >>. 


Indoor Rolling 
Utility Work 
Platforms 


= Yellow powder-coat finish 
= Lightweight 

= Can easily be set up and dismantled by one person 

= Platform adjusts every 2" in height 

= Roll from room to room without disassembling 

= 5"-dia. casters with locking wheels 

Pro-Jax® lightweight, all-steel scaffolds are designed for indoor use. Plywood 
deck platform has steel frame and supports. Casters are removable for use on 
stairs. Knurled rungs. Outrigger needed when increasing platform height. Ideal 
for electrical, painting, acoustical, and finishing work; window cleaning; sign 
installation and maintenance; building maintenance; and HVAC installation. 


BILJAX 


Haulotte >>. 


Indoor/Outdoor 
Rolling Tower 
Work Platforms 


= Yellow powder-coat finish 

= Provide larger platform for multiple persons and materials 
= Greater height capability than utility scaffolds 

= Can accommodate longer length requirements 

= 8"-dia. casters with locking wheels 


Complete systems assemble quickly and easily; frames, braces, inserts, attach- 
ments, guardrails and workboards. High-strength steel tubing frames have 
coped and arc welded perimeter joints. Large, adjustable-height work platforms 
and easy-access guardrail system. Order accessories separately to reconfigure 
or expand existing tower systems. 


Platform Load Item 

L D Height Work Height — Capacity For Use With No. 
ТЇ. 60in 2 to 11 ft 17 tt 2,000 Ib Guardrail 5AB18 
ТА. 60in 2 to 16 ft 22 ft 2,000 Ib Guardrail & Outriggers — 5AA87 
ТА. 60in 2 to 21 ft 27 tt 2,000 Ib Guardrail & Outriggers 5АА88 
10 ft. б0іп 2 to 11 ft 16 ft 10 in 2,000 Ib Guardrail 45NU27 
10 ft. 60 in 2 to 16 ft 21 ft 11 in 2,000 Ib ^ Guardrail & Outriggers  45NU28 
10 ft. б0іп 2 to 21 ft 27 ft 2,000 Ib Guardrail & Outriggers 45NU29 

Accessories 

Scaffold Frame, 5 ft W x 0 inL 5AA89 

Scaffold Plank, 19 inW x 7 ft L 5AA90 

Guard Rail, 5 ft L 5AA91 

Guard Rail, 7 ft L 5AA92 

Scaffold Toeboard, 6 inH 5AA93 

Scaffold Crossbrace 5AA94 

Scaffold Brace 5AA95 

Scaffold Caster 5AA96 

Scaffold Leveling Jack, 24 inH 5AA97 

Scaffold Pigtail Pin 5AA98 


Outrigger Kit, 24'H x 2 ft. Lx 18"W 


Note: Guardrails are required by OSHA on all platforms 10 ft. or higher. 
Platform = Platform Work Load Item 
L Ww Height Length — Height Capacity For Use With No. 
өш 29" 2to 4ft 12in —10ft6in 1,00010 == 5АА99 
өш 20" 2 to 6 ft /2in  12ft6in 1,00010 Guardrail 5AB10 
6ft 29 2to11ft6in 72in 18 ft 1,0001b Guardrail & Outriggers 5АВ11 
6ft. 29  2to17ft 72in  23ft6in 1,0000 Guardrail & Outriggers 5АВ12 
Accessories 
Height Extension Kit, 39'H x 6 ft. L 5AB13 
Height Extension Kit, 69'H x 6 ft. L 5AB14 
Guard Rail Kit, 42"H x 6 ft. L 5AB15 
Outrigger Kit, 18'H x 1.5 ft. Lx 18'W 5AB16 
5AB17 
Scaffold Towers 


= Towers meet OSHA, ANSI, and CSA requirements 


Jobsite Series—Suitable and safe for all types of interior work and can be easily stackable up to 3 units high. 
Steel construction with yellow powder-coat finish. Include 5" casters for easy mobility. 


Saferstack Contractor Series—Complete scaffold tower is 2 sections high with safety guardrails and plat- 
forms. Frames stack in 30% less space than regular models, interlock for safer storage and transport, and help 
prevent stacked frames from sliding. Constructed with steel, aluminum, and wood with a blue antislip, textured 


powder-coat finish. 38HT50 includes 4 leveling jacks. 


Overall 
L w Platform Height Platform Length Height 
Jobsite Series 
6ft. 58%" 12 ft 75 іп 14 ft 9 in 
6ft. 122" 18 ft 75 іп 20ft5in 
14/4" 299" Adjustable 74% in 6ft3 in 
6%: ft. 291964 6ft 4Ain 6ft6in 
Saferstack 
5ft. 93^ 10 ft 84 in 14 ft6 in 
5% ft. 93 10 ft 84 in 14 ft 
Accessories 


Jobsite Series 
Scaffold Caster 
Guard Rail 
Outrigger Kit 
Saferstack 
Scaffold Caster 
Scaffold Crossbrace 
Scaffold Coupling Pin 
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Load Item 
Capacity No. 
840 Ib 38HT48 
733 lb 38HT65 
1,000 Ib 20TN25 
1,000 Ib 38HT63 
2,300 Ib 38HT52 
2,500 Ib 38HT50 
20TN27 
20TN30 
20TN31 
20TN20 
20TN21 
20TN28 


MATERIAL HANDLING 
Work Platforms 


For more information on rolling ladders, see page 1034. 


38HT59 


4ZY17 


werner > WZ. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


EE 


Y er" 


Adjustable Rolling 
Steel Platforms 


= Can be easily assembled by 1 

person in about 5 min. 
= Include four 5" locking casters 
= Yellow color 
Platform height manually adjusts from 2 ft. to 11 ft. 
(in 6" increments). Platforms come complete with 
outriggers, toeboards, and guardrails. Outriggers 
telescope out on all 4 corners for a better than 3:1 


50 
TI 


Platform 


10H719 height-to-base ratio. Platforms meet OSHA, ANSI, 
with Tool Tray and CSA requirements. 
н Order accessories separately to reconfigure or 
10H724 expand existing tower systems. 
Platform Overall Load Item 
Height Width Depth Height Capacity No. 
Rolling Work Platforms | 
24 in to 132 in 19 in 72in 6 ft 6 in to 14 ft 8 in 550 Ib 10H719 
24 in to 132 in 19 іп 96 in 6 ft 6 in to 14 ft 8 in 550 Ib 10H721 
24 in to 132 in 22in 72in 6 ft 6 in to 14 ft 8 in 800 Ib 29Е742 
24 іп to 132 in 22in 96 in 6ft6into 14 ft 8 in 800 Ib 29Е743 
Accessories | 
Height Extension Kit, 78 inH x 6 ft L For Use With 10H719 10H720 
Height Extension Kit, 78 inH x 8 ft L For Use With 10H721 10H722 
Height Extension Kit, 72 inH x 6 ft L For Use With 29Е742 29Е744 
Height Extension Kit, 96 inH x 8 ft L For Use With 29Е743 29Е745 
Safety Hoist 10H724 
ool Tray, 52 inL x 9 inW 10H725 
Safety Rail Storage Cradle For Use With 10H719 and 10H720 10H728 


L4 Cottermam 


Truck/Trailer 


Access Ladder 

» 800-Ib. load rating 

Offers easy entry to tractor trailers and 
cube vans where loading docks or bays 
are not available. Ladder can be easily 
moved on two 10"-dia. rear wheels. 
Features slip-resistant strut treads 

and 36"H handrails (42" in California) 
with removable snap hook chains. 50° 
climbing angle for easy descent. Meets 
OSHA and ANSI Standards. 


Platform Item 


Platform 
H H No.ofSteps ^ Length Width Step Width Bottom Width Base Depth No. 
Adjustable Rolling Platforms 5-Step 24 in 27 in 24n 27У G9in 5Е78 
STEEL ALUMINUM /ТЕРЗАВСТ 
Werner—Lightweight portable scaf- — Werner—Lightweight and corrosion- —— —À 
fold sets up in seconds. Planks can be resistant. Double-locking legs allow Refrigerator 
positioned at multiple levels. Scaffold height adjustment up to 12". Base В 
rolls оп 4 high-grade, mar-resistant section includes wood-deck plank and Truck Rolling 
locking neoprene wheels. Folds 5" swivel lock casters. Towers include A РІ tf m 
for storage. Meet OSHA and ANSI base section, upper and guard rail ссе55 . al 10 
Standards. sections, toe boards, and outriggers. » Height adjusts in 4" increments 
MetalTech—Designed for indoor Meet OSHA and ANSI Standards. Provides fall protection during routine 
use, scaffold folds and stores easily maintenance and inspection of refrigera- 
қ | tion units on small- to medium-sized 
38HT79, 38HT80 and 38HT59 meet М " 
OSHA. ANSI. and CSA Standards box trucks. 24"L x 120"W platform 
: ! : provides a comfortable and safe work 
— — gril —-— Overall К Load, Ие ltem surface. Serrated tread surface for slip 
escription eig! І ер eigh apacity ran 0. " i A 
Steel resistance and drainage; ladders on both 
Rolling Scaffold 3ft8in 46in 17іп 4ft 50010 Werner — 4ZY17 sides for dual access. Reinforced lifting 
Scaffold Tower 6 ft 72 in 29in  6ft3in 1,0001) Werner 410335 points accommodate adjustability using 
Scaffold 3fti0in 39in 21%in 3ft3in 5001р Metaltech 38HT67 А А 
Scaffold Tower її 46in  57in 4ft3in 50018 Melaltech 38HT79 standard engine puller and designated 
Portable Scaffold 4ft 50in 20%in 5ft3in 75010 Metaltech 38HT59 lifting point for using rope and bucket for 
Scaffold Tower 5ft 48 in 5/in 6ft3in 90015 Metaltech 38HT80 bringing items from ground to platform. 
Aluminum 
_ Scaffold Tower Base — 7ft6in 72іп 29in  7ft6in 50010 Werner 4ХМ62 Platform Overall Load Item 
. Scaffold Tower i2ftGin 721п 29in 15ft6in 5,00010 Werner — 4XP22 Height Width Depth Height Capacity No. 
“Scaffold Tower 15ft — 72in 29іп 18їїбїп 50010) Werner  4XP23 103 in to 115 in 24 in 130 in 12 to 13 ft 500 Ib 4RCT3 
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Find even MORE оп Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Work Platforms 


All-Welded Steel Single-Sided e Fre | 
: Cotterman 80 m TT 


Rolling Work Platforms 


= Assembled = Gray powder-coat finish © Accommodate two people. 50° climbing angle allows | 

= 800-Ib. load rating = Includes handrails easy descent. Lock work platform on front rubber pads to 

= Meet OSHA and (except for some 2-, prevent unwanted movement; release the lock to allow the | | 
ANSI Standards 3- and 4-step platforms) ladder to roll on 4" casters; swivel in front, rigid in rear. | | 
No. of Platform Overall Bottom | 24 inD PLATFORM | 36 inD PLATFORM | 48 іп PLATFORM | 60 inD PLATFORM | 72 inD PLATFORM 
Steps Height Height Width Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 


24 in Step Wem 


2 0 in ift8in 28 in ACRY7 | 202535 | 207536 1 202537 — 

3 30 in 2% біп 28 in 202542 202543 20754 1 -- -- 

3 30 in 5ft 28 in 4XM64 3FMG1 45CJ13 202545 45CJ09 

4 40 in 3ft4in 28 in 2025580  *T 20275581 "T 20752 "T — -- 

4 40in  5fti0in 28іп 4XM67 3FMG3 45CJ62 202553 45CJ36 

5 50 in 742 іп 28 in 4XM69  * 3FMG5  * 202558  * 2027559  * 45CH66 ” 
6 60 in 8ft 28 in 3FMG7  * 3FMG8  * 2075620  * 20755  * 450J58  * 
Т. 70in  8ftfOin 2811 3FMH2  * 3FMH3  * 207566  * 207507  * 45CJ53  * 

36 in Step Width ЕЯ 

2 20i  f8i 40 in 207538 | 207538 f 207540 1 — = 

2 20 in Aft2in 40 in = — — 202541 — 

3 30 in 2ft6in 40 in 207546 1 202547 1 207548 1 -- — 

3 30 in 5ft 40 in = 4XM65 3FMG2 202549 45CJ22 

4 40in  5fti0in  40in 202554 4XM68 3FMG4 202557 45CH69 

5 50 in Tft2in 40 in 2027560  * 4XM70 — * 3FMG6  * 2027561  * 45CH02  * 
6 60 in 8ft 40 in 207564  * 3FMG9  * 3FMHi  * 202560  * 45011” 
7 70in  8fti0in 40іп 207568  * ЗЕМН4  * 3FMH5  * 202569  * 45CJ07  * 


* Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. } No handrail or Steplock. 


Steel Single-Entry Work Platforms | e 


= Unassembled 
» 800-Ib. capacity 


» Meet OSHA and ANSI Standards Feature self-cleaning slip-resistant 
» Powder-coat finish serrated grating, pedal-activated lock- 
= Base is a heavy-duty 2" x 1" rectangular tube Step, and 4" casters. 
36 іп) PLATFORM|48 inD PLATFORM|60 inD PLATFORM|72 inD PLATFORM 
No. of Platform Overall Base Item Item Item Item 
Steps — Height — Height М Мо. Мо. Мо. Мо. 
24 inW Step 
Without Handrails 
30in 2ft6in 33i 9WAT2 9W870 8VXVO 9W249 
4 40in 3ft4in 33in 9WKYO 8CW89 8XECG 8CW90 
With Handrails 
30in 5ft9in 33in QWEF4 — — — 
4 40in 6ft7in  33in 8E952 20Y807 20Y808 20809 
5 50іп 7ft5in  33in 9F718 ONNGS 8UKG4 9PXU1 
6 60in  8fít3in  33in 8RLV5 9ME75 8PMG5 9FA73 
7 70in 9fttin 33in 8CX06 SULCI 9WX62 9DUE2 
36 inW Step 
Without Handrails 
3 30in 216i 38іп 8VXWO 9AEMS 9KC96 9F727 
With Handrails 
3 30in 5ft9i  38in 8E802 9P502 9P493 207806 
4 40in 6ft7in  38in 8Ү349 9Е798 OWF45 207810 
5 50in 7ft5in  38in 8CVMO 20Y812 20Y811 20Y813 
6 60in 8ft3in 38іп 9TYVO 8TPE7 8CX05 8NE01 
7 70in 9ftTin  38in 8CX07 9PYUS 8CX08 9ME76 


GNATURE SERIES™ | 


Steel Single-Sided Heavy-Duty Safety Work Platforms 
= Assembled = Foot-activated lock-step on models with handrails 
в 800-Ib. capacity = Two 4" casters for easy transport 
= Meet OSHA and ANSI Standards on models without handrails 
» Gray powder-coat finish = Two 2.5"-dia. pads for stability on all models 
= 50° safety incline angle for = Serrated tread 
comfortable easy descent 
24 inD 35 inD 47 inD 
PLATFORM | PLATFORM | PLATFORM 
Platform Overall Base Item Item Item 
No. of Steps Height Height w No. No. No. 
24 inW Step 
Without Handrails 
2 20 in Tft8in 28 in 25NZ69 25NZ70 25NZ71 
3 30 in 21t6 in 28 in 25NZ74 25NZ15 25NZ76 
4 40 in 3ft4in 28 in 25NZ79 25NZ80 25NZ81 
With Handrails 
2 20 in 4ft8in 35 in 29RJ60 29RJ64 29RJ68 
3 30 in 51t6 in 35 in 29RJ61 29RJ65 29RJ69 
4 40 in 6ft4in 35 in 29RJ62 29RJ66 29RJ70 
5 50 in 71t2 in 35 in 298063 * | 29RJ67 * | ЕЛІ, 
36 inW Step 
Without Handrails 
2 20 in Tft8in 40 in — 25NZ72 250273 
3 30 in 216in 40 in = 25NZ77 25NZ78 
4 40 in 3ft4in 40 in — 25N282 25N283 
With Handrails 
2 20 in 4ft8in 40 in — 29RJ72 29RJ76 
3 30 in 5ft6in 40 in = 29RJ73 29RJ77 3-Step 
4 40 in 6ft4in 40 in — 29RJ74 29RJ78 29RJ77 
5 50 in 7ft2in 40 in = 29RJ75 * | 29RJ79 * 


* Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. 
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MATERIAL HANDLING 


Work Platforms 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Cotterman’ 


All-Welded Dual-Access Steel Rolling Work Platforms 


Accommodate two people. Lock work platform on 
front rubber pads to prevent unwanted movement; 


= Assembled 
= 800-Ib. load rating 


= Meet OSHA and ANSI Standards 


= Gray powder-coat finish 


release the lock to allow the ladder to roll on 4" 
casters; swivel in front, rigid in rear. 


a Include bolt-on handrails 


48 inD 60 inD 72 inD 84 inD 
Overall PLATFORM PLATFORM PLATFORM PLATFORM 
No. of Steps X Platform Height Height Bottom Width | Item No. Item No. Item No. Item No. 
24 in Step Width 
3 30 in 5ft6in 28 in 202303 202304 202305 202306 
4 40 in 6ft4in 28 in 202311 202312 202313 202314 
5 50 in Tft2in 28 in 2027319 * 202320 * 2027321 * 207322 * 
6 60 in 8ft 28 in 202327 * 202328 “ 202320 * 202330 * 
7 70 іп 8ft 10 in 28 in 207335 “ 207336 “ 207337 * 207338 * 
36 in Step Width 
3 30 in 5ft6in 40 in 202307 202308 202309 202310 
4 40 in 6 ft 4 in 40 in 207315 207316 207317 207318 
5 50 in Tft2in 40 in 207323 * 202324 * 207325 * 202326 * 
6 60 іп 8ft 40 in 207331 * 202332 “ 207333 * 207334 * 


207342 “ 


207339 * 207340 * 


7 70 in 40 in 207341 * 
*Ladders for use in California will be modified to comply with California OSHA Standards. 


Double Entry Platforms 


= Unassembled 

» 800-Ib. load rating 

= Meet OSHA and ANSI Standards 

= Gray power-coat finish 

= Base is a heavy-duty 2" x 1" rectangular tube 


Accommodate two people with dual access. 
Easy-to-use foot pedal activated lock step 
helps prevent movement; releasing lock 
allows platform to roll on 4" casters. Platform and steps 
have slip-resistant serrated grating thread. Has 36"H 
handrails and midrail for added safety. 


No.of Platform Overall Bottom 36 іп) PLATFORM | 48 іп) PLATFORM 60 inD PLATFORM 72 inD PLATFORM 
Steps Height Height Width Item No. Item No. Item No. Item No. 
24 in Step Width 
3 30 in 5 ft 6 in 33 in 91 Е90 8CRL2 9LE91 8PLEO 
5 50 in 7ft2in 33 in 8CR20 8CR21 9E345 OKATI 
6 60 in 8 ft 33 in 8CR22 9LF73 8CWZ6 9HU67 
7 70in  8fti0in 33 іп 9ADR2 801/78 9HU68 8RLV2 
36 in Step Width 
3 30 in 5ft6in 38 in 82D44 8CR16 8CR17 8CR18 
4 40 in 6ft4in 38 in 9E344 9LE86 8CR19 9UDM2 
5 50 in 7Tft2in 38 in 9E346 8YCFO 8ND38 8XDC4 
6 60 in 8 ft 38 in 9DUE1 9F933 8VY90 8CWZ7 
7 70in 8#10іп 38 in 9RYP4 9NP35 8CWZ9 SADR4 


Adjustable-Height Steel Work Platforms 


= 800-Ib. load rating 

» Meet OSHA and ANSI Standards 

= Gray powder-coat finish 

Achieve a comfortable working height and eliminate unnecessary 
reaching. Legs adjust individually to accommodate uneven floors or 
obstructions. Grip strut. Open grid platform and tread allow liquids 
to drain quickly. For oily, wet, or outdoor environments. 


Cotterman: 


1-Step—Create larger elevated work 
areas by placing them side-by-side or 
end-to-end. 6" to 9" and 10" to 15" have 
2%" rubber pads on all four legs. 


2-Step—Adjusting device keeps the step 
rise equal when platform height adjust- 
ment is made. Ship fully assembled. 


5 in to 8 inH 6 in to 9 inH 9 іп 10 14 inH 10 in to 15 13 in to 21 
PLATFORM PLATFORM PLATFORM | inH PLATFORM | inH PLATFORM 
Platform Platform Bottom Item Item Item Item Item 
Depth Width Width — Base Depth No. No. No. No. No. 
1-Ste| 
24 T 24 іп 24 in 24 in 6ІМХМ/0 6МХХ0 30093 6MXX6 — 
36 in 24 іп 24 in 36 in 3UU92 6MXX1 6MXW5 6MXX7 — 
48 in 24 іп 24 іп 48 in 6MXW1 БМХХ2 6MXW6 6MXX8 — 
60 in 24 in 24 in 60 in 6MXW2 6MXX3 6MXW7 6MXX9 — 
72in 24 in 24 іп 72in 6MXW3 6MXX4 GMXWS 6MXYO = 
= z in 24in 24 іп 96 in 6MXWA 6MXX5 6MXWO 6MXY1 — 
-Ste 
24 i 24 іп 23 in 23in — — — — 3FMH6 
36 in 36 in 12 іп 36 in — — — — 30094 
© ALUMINUM | STEEL |STAINLESS STEEL 
Cotterman Platform Platform No. of Item Item Item 
NU nu н regs No. No. No. 
H in to 8 in Platform Heigl 
Adjustable Work Stands 7/7 "277 о кып ыш 
ш In ІП 
48 in 4 22N969 22N978 22N987 
ale ian ыш 1-1 22971 — 22N980-| — 22089 
ы i in 
= 800-0. load rating - 24 in 48 in Li 22N972 22N981 22N990 
» Durable, powder-coat finish 80 in 5 224073 22902 224001 
И : ; i 
Platforms adjust to the desired working 96 in 6 224075 224084 224003 
height and can be placed side-by-side 9 in to 14 in pp ы — — — 
-to- i In 
К, огепа to end for a larger standing area. 19 in S6 in 4 224005 22Р(05 22Р(17 
22М967 Ergonomic matting reduces fatigue and 2 іп 1 ZUM 206 pela 
: on 2 in 
” provides additional comfort when stand 36 n 4 22N998 22Р(08 22p017 
ing for long periods of time. Adjustable 24 in a in LESE Hal ZI 
In 
legs accommodate uneven floors. 7 in 6 22Р002 22p011 22020 
96 in 6 22P003 22P012 22P021 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 
Steel Rolling Steps 


= 450-Ib. load rating = Gray powder- 


Feature all swivel spring-loaded casters that lift the 


MATERIAL HANDLING 
Rolling & Stationary Steps 


Cotterman’ 


= 16"W x 7"D step coat finish ladder off the floor when stepping off. Meet OSHA and 
= 16"W x 10"D platform ANSI Standards. 
Top Step Overall Bottom PERFORATED EXPANDED METAL SERRATED 

No. of Steps ^ Height Height Width — Base Depth | Item No. Item No. Item No. 
EE 10 in lón 2-41 РО |) -/ 

1 191 456.14 | р | — 

1 | 
BE c EM 45CH42 
2 30/10. 

3 3UY11 

3 456.19 

ЕШ 

4 

4 
Cotterman' 


All-Welded 
Steel Steps 


= Working height 7 to 8 ft. 

= 500-Ib. load rating 

= 45° climbing angle 

= Serrated tread 

= Gray powder-coat finish 

= Meet OSHA and ANSI Standards 


No.of Overall Bottom Base 
Steps Height — Width Depth Пет No. 
3 30 in 34 іп 34 in 202503 


ә 


202277 


12M638 


Cotterman 
Mobile Steel Rolling Platforms 


= Working height 6 ft. Features all-swivel, spring-loaded casters 

= 16"L х 10"D antislip platform that lift the ladder off the floor when step- 

= Ship assembled ping off. 16"W x 10"D solid steel platform 
with three antislip treads. 202277 meets 
OSHA and ANSI Standards. 


Top Step Bottom Base Load 


Height Width Depth Capacity Tread Color Brand Item No. 
12in 18 in 18іп 450 Ib Abrasive Mat Gray — Cotterman 207277 
i3in 17і 20іп 300 Ib Rubber Mat Blue — 12M638 


Plastic Step Stands € DPI 


= 500-Ib. load rating Features polyethylene construction. Lightweight stands 
are durable and easy to move. 


> CHOOSE: 
No. of Steps Тор Step Height Bottom Width — Base Depth (бош — Мет No. 
Approved Vendor | um tene Е. ЗЕЕ 25 
1 12 in 203^ in 14 іп Gray, G J2239 
2 193A in 22 % in 26in uae - 42237 
А 3 28 % in 23 in 35 1⁄4 in J2238 
DPI 
1 11 ^in 19 іп 13 %4 in Black, Gray, J4023 
2 19 Yin 21 in 23 % in Yellow J4024 
2 24 in 25 in 25 % in Yellow. 403U24 
3 29 in 21 in 33 Y^ in Black: Gray, 24025 
4 38 ^ in 21 іп 42 іп Yellow. J4026 ^" 
For Use With 
_ Grainger Item Number Includes Brand Item No. | 
Rubber Pad 2 nei 
J2239, J2237, J2238 (4) Foot Pads = 45ЕА66 
* Includes handrails. 
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Cotterman: 
All-Welded Aluminum Stationary Steps 


= Working height 6- to 8-ft. = Serrated tread 
= 500-Ib. load rating = Meet OSHA and ANSI Standards 
= 45° climbing angle 


Overall 
No. of Steps Height Bottom Width Base Depth Item No. 
1 10 іп 33 in 17іп 207504 


Steel Fold-Up Steps Cotterman 


= 350-Ib. load rating Mount easily and allow a quick step up in small, 

= Gray powder-coat finish confined areas. Easily fold into a vertical posi- 
tion when not in use. Include two %6" mounting 
holes, fasteners not included. 


Overall Overall 
Description Width Length Item No. · 
_Manual Fold-Up Зер — 15 іп. __22P022 
Spring Loaded Fold-Up Step 15 іп 22Р023 


J4026 
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MATERIAL HANDLING 
Ladders & Work Platforms 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Office Ladders 


= 450-Ib. load rating 


Cotterman’ 


1-pc. welded construction of 1" square tubes. Solid 
steel steps with black rubber tread matting. Roll 


four 2" spring-loaded casters protected by 


caster cup housings. 1- to 5-step models without 
handrails ship fully assembled; 2- to 6-step models 
with handrails require assembly. Meet OSHA and 
ANSI Standards. 


2-Step, 4-Step, M а 
No Handrails Double = 8"D steps, 8" or 
F2125 Handrails 14"D top step easily on 
F2130 = Molded polyurethane 
on polyolefin casters 
with Delrin bearings 
= Powder-coat finish 
DOUBLE HANDRAILS LEFT HANDRAIL 
No.of Platform Step Bottom Base Overall Item Overall Item 
Steps Height — Width Width Depth > CHOOSE: Color Height No. Height No. 
8 in Platform Depth 
2 18 in 16 in 22 in 20 in Black, Blue, Brown, Gray, Red 48 in F2126 48 in D5249 
2 18" 16 in 22 in 20 in Gray, Red — — = = 
3 27 in 16 in 24 in 27 in Black, Blue, Brown, Gray, Red 57 in F2128 57 in D5251 
3 27 16 in 24 in 27 in Gray 5 = — — 
4 36 in 16 in 25 in 34in 66 in F2130 66 in D5252 
5 45 in 16 іп 26 іп 40 in Black, Blue, Brown, Gray, Red 75 іп F2132 75 іп 05253 
6 54 іп 16 in 27 in 48 in 84 in D5248 * = — 
14 in Platform Depth 
2 18 in 16 in 22in 26 in Black, Blue, Brown, Gray, Red 48 in D5264 48 in D5269 
2 18" 16 in 22 in 26 in Red = = = s= 
3 27" 16 in 24 in 32 іп Blue, Gray, Red — — — — 
3 27 in 16 in 24 in 32 in 57 in D5265 57 in D5271 
4 36 in 16 in 25 in 39 in 66 in D5266 66 in 05272 1 
5 45in —16in  26in 46 Black, Blue, Brown, Gray, Red 75in 05267 75in 08273 1 
6 54 іп 16 in 27 in 53 in 84 іп D5268 ^" — = 


* Ladders for use in California will be modified to California Standards. T Not for use in California. 


Cotterman 
StockNStore Ladders 


= 350-Ib. load rating 

= 16"W x 7"D step with 10"D top step 

» Roll in collapsed or set-up positions 
Ladders open smoothly during the transition 
from rolling to setting down on rubber feet. 
Include a cable-release system for weight- 
activated hinges with no pinch points. 
Hinges automatically lock in place. For use 
where space is limited but quick access to 
elevated areas is required. 


46C355 


PERFORATED | SERRATED ANTISLIP 
Platform Overall Bottom TREAD TREAD VINYL TREAD 

No. of Steps ^ Height Height Width Item No. Item No. Item No. 
Powder-Coat Steel 

2 20 in 50 in 20 in 460346 460352 460349 

3 30 in 60 in 20 in 460347 460353 466350 

4 40 in 70 in 20in 460348 460354 466351 
Aluminum 

2 20 in 50 in 20 in 466355 466361 460358 

3 30 in 60 in 20 in 460356 460362 460359 

4 40 in 70іп 20in 466357 460363 460360 

es 


4ZY18 


\ 
ч 
Fold-Up Work Platforms 
Provide a workspace along walls and windows. Nonskid surface with slip-resis- 
tant rubber feet protect floors. Easily set up and fold for storage. 4ZY18 meets 
ANSI and OSHA Standards. 


Load Item 
Platform Depth Platform Height Platform Width Capacity Brand No. 
Aluminum 
39 % in 20 %e in 12 in 225 |р Werner 47Ү18 
Fiberglass 
36 in 21in 12 in 300 Ib Louisville 33J771 
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2-Step 
4RCT4 


No. of Steps 


2 
3 
4 


Base Level 
with Add-On 
Level and 


Rubber 
Matting 


with Yellow 


Border 


Bottom Base 
Width Depth 
Base Levels 
24 in 36 in 
24 in 48 in 
24 іп 66 in 
24 in 96 in 
36 in 36 in 
36 in 66 in 
36 in 96 in 
Add-On Levels 
24 in 36 in 
24 in 48 in 
24 in 66 in 
24 in 96 in 
36 in 36 in 
36 in 66 in 
36 in 96 in 


Platform 
Height 
20 in 
30 in 
40 in 


Overall 
Height 


2// in 
27% in 
27% in 
2% in 
2% in 
2% in 
27^ in 


2% in 
2% in 
2% in 
2% in 
2% in 
2% in 
2% in 


Item No. 


1DPC9 
2KUW1 
1DPD3 
2KUW3 
4RNR5 
4RNR7 
1DPD4 


1DPD1 
2KUW2 
1DPD2 
2KUW4 
4RNR6 
4RNR8 
1DPD5 


Find even MORE on Grainger.com? 


RIGHT HANDRAIL NO HANDRAILS 


Overall Item Overall Item 
Height No. Height No. 

48 in D5254 — 

— — 22 in F2125 
57 in D5255 — — 

— - 31 in F2127 

66 in D5256 40 in F2129 
75in D5257 49 in F2131 

48 in D5274 — — 

— — 22 in D5259 
— — 31 in D5261 

5/ in D5275 — — 

66 in 05276 1 40іп 05262 | 
75 іп 05277 {| 49 in 05263 t 
TRIO ARC 


SIGNATURE SERIES™ 


Folding Ladder Stands 


= 350-Ib. load rating 

= 16"W x 7"D step with 10"D top step 
= Powder-coat finish 

Combine the utility of a mobile rolling 
ladder with the convenience of a folding 
step stand. Able to roll while in closed or 
set-up positions. Fold for easy storage. 
Meet OSHA and ANSI Standards. 


PERFORATED 
TREAD 
Overall Item 
Height Bottom Width Base Depth No. 
44 in 21in 20 in 4RCT4 
54 in 21 in 27 in 4RCT5 
64 in 21 in 34 in 4RCT6 


SHC INDUSTRIAL, 
Add-A-Level 
Work Platforms 


Allow work areas to be custom- 
ized to correct height and width. 
Additional matting can be added- 
on to top level. Lightweight, 
recycled plastic material resists 
rust, oils, grease, most acids, and 
chemicals. Open grid, flow-through 
pattern for decontamination 
environments. 


Overall 
Width Length Height Пет No. 
Rubber Matting with Yellow Border 
24 in 36 in 7 in 459W20 
24 in 48 in 7 in 459W22 
24 in 66 in 7 in 459W24 
24 in 96 in Фіп 459W26 
36 in 36 in 7$ in 459W28 
36 in 66 in 75 in 459W30 
Rubber Matting without Border 
24in 48 in Фіп 459W21 
24 in 66 in Фіп 459W23 
24 in 96 in 75 in 459W25 
36 in 36 in 75 in 459W27 
36 in 66 in 7 in 459W29 
36 in 96 in 7/6 in 459W31 
Poly-Clip Horizontal Connectors 
4DB39 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 


= Gray powder-coat paint finish 

= Provide step-off points from 13 ft. to 29 ft. 

= Gray powder-coat paint finish Allow solid climbing and safer landing access. Safety cages 

= Meet or exceed OSHA Standards come welded to ladder for quick-and-easy assembly. Cages 
SAFETY CAGES and walk-thru handrails extend 42" above landing surface for 
Modular cages help make existing fixed ladder OSHA easier access. Cage begins 7 ft. from bottom of the ladder and 


; i ; i has flared bottom opening for easy entry. Ideal for raised plat- 
compliant. Cages mount to the side rails of fixed ladders up 
to 20"W. Top and middle sections have a 29" 1.0.; bottom forms and roofs. Meet or exceed OSHA and ANSI standards. 


1-800-GRAINGER (472-4643) Stairs, Ladders & Cages 
aEU2S Cotterman’ хары 
| Fixed Welded-Steel Ladders = 
Cotterman with Safety Cages “-- 
Welded-Steel » 300-Ib. capacity | | 


Safety Cages 


202509 


section flares to a 34" I.D. for easy entry. Include mounting WITHOUT WALK- WITHOUT WALK- 
tor flat le side rails WITH WALK-THRU WITHOUT WALK-THRU | THRU, RIGHT EXIT THRU, LEFT EXIT 
hardware for flat or angle si 18. Тор Step Overall Mtem Overall ttem Overall Чет Overal! ltem 
i i eig eig! 0. eig! 0. eig 0. eig 0. 
To determine proper length, the cage should begin 7 ft. to 8 ‘tt |15f8in  4EU2 |12437 4EU35  |12f3im БМХРВ | 12 ft'3 in БМХІБ 
ft. from the floor and extend 42" above the landing surface ur Т ; in Tr кі E in ИЙАН 5 3 in бМХР9 13 13 іп SMXTT 
ie fi i ina- 7 in in 4 іп 1 Зіп 
(except for hatchways). Use this figure to build a combina it |1818in — SEZD7 —|1513in — 8MXNS — 15ft3in — ӨМХЕГ — 15 13in — 6MXTS 
tion of one bottom section, plus middle section and top E 19 ЕШ АЕ? 16 ЕШ ДЕРЕ 16 ta in бмха2 1613 in омхо 
i П п i In ft 3 in ft ЗІП in 
sections for ladders with 42" extend handrails. 1 a А 3 in T6 18 Е in SNXN7 18 Е in ШЫ! 1813 in МУШ? 
t 8 in ft 3 in in ІП 
LADDER GUARD 20 228 8іп  4EU23 20ft3in  4EU37 20ft3in  6MXR6  |20ít3in  6MXU4 
For use with 20"W fixed steel ladders. 21 ft 24 ft 8 in 5FZEU 21ft3in  G6MXN9 | 21ft3in  6MXR7 | 21ft3in 6МХИ5 
22 ft 25ft8in —— 1TGX4 22ft3in  6MXPO  |22ít3in  6MXR8  |22ít3in  6MXUG 
Overall Item 23 ft 26 ft 8 in 5FZE1 23ft3in  6MXP1 23ft3in БМХВӘ  |23ít3in 6MXU7 
Section Height No. 24 ft 27 ft 8 in 1Т6Х5 24 ft 3 in 6MXP2 24 ft 3 in 6MXTO 24 ft 3 in 6MXU8 
Safety Cages 25% 28118 in 5FZE2 25ft3in 6МХРЗ  |25ít3in 6МХТІ 25ft3in 6МХИ9 
Top 5ft 5FZE5 26 ft 29ft8in  1TGX6 26 ft3in 6МХРА | 26ft3in БМХТ2 | 26ft3in  GMXVO 
Middle 28 4EU26 27 ft 301t 8 in 5FZE3 2/7ft3in GMXP5  |27ít3in 6МХІЗ  |27ft3in  6MXV1 
Middle 3ft 4EU27 28 ft 31ft8in  1TGX7 28ft3in  GMXP6  |28ít3in  6MXT4 | 28ft3in  GMXV2 
Middle 4ft 4EU28 29 ft 32 1t 8 in 5FZE4 298Зіп  6MXP7 | 29ft3in  6MXT5 | 29f3in  6MXV3 
Middle 7 ft 4EU25 Overall Item Overall Item 
Bottom 4% 4Е029 Height No. Height No. 
Ladder Guard Right Entry Standoff Landing Platform Left Entry Standoff Landing Platform 
— 6ft 487/32 6ft7in 202509 6ft7in 202510 
® 
Cotterman Cotterman’ 
Storage Tank Access Ladders РТ сина кыш ane ТЕК \АЕС 
Aluminum Ladders ictal 
Ladder tops hook to the top edge of a tank to allow user » . np 
portable access to the inside of storage tanks and vessels. = 300-Ib. capacity Heavy-duty, 1-pc. welded ladders enable solid climb- 
They are constructed of welded steel with durable gray = Steel ladders have ing and safer landing access to heights less than 20 
powder-coat paint finish and rubber-tipped legs. a gray powder- ft. Rungs are spaced on 12" centers. Use for vertical 
iim coat paint finish access to raised platforms, roofs, or hatchway open- 
Top to Bottom Rung No. ings. Meet or exceed OSHA and ANSI Standards. 
6ft 39F194 39F194 
Tf 39Е195 TopStep Overall No. of Item 
8f 39Е196 Height Height Steps Step Width — Brand No. 
9% 39F197 ШЕГІН = 3 ; 
10 ft 39Е198 t 10 18 in Tri-Arc 25NZ25 
11 ft 39Е199 11 11ft 12 18in Tri-Arc 25М727 
12% 39F201 s 13 13 tt 14 18 іп Tri-Arc 25NZ29 
13 ft 38F202 Walk-Thru Handrails 
414% 39203 2% 6ft 3 24 in 00 erman 4ХМ76 
3ft Tft 4 24 in otterman 4ХМ77 
T ЗЗЕДИ 4 8 ft 5 24 in Cotterman 4ХМ78 
а Е Е Bene id 
/ ] in in otterman 
/ TRI | ARC| 10 13ft8 in 11 {6 in Cotterman 4ЕШ17 
[кычы ЧЫНЫ 11 14 ft 8 in 12 16 in Co erman 5FZD1 
а " = 12 15 ft 8 in 13 16 in otterman _ 4EU18 
13 16 ft 8 in 14 16 in Cotterman — 5FZD2 
Industrial Access Stair Units E 0 
E i ІП ІП otterman 
= 450-10. load capacity 16 19f8in 17 {6 in Cotterman  1TGX8 
= Gray powder-coat finish 17 20 ft 8 in 18 16 in Poneman Bond 
" 18 21ft8in 19 16 in otterman — 1TGX9 
= 24"W steps 19й 22481 20 16іп Cotterman 5Ғ205 
= 26.5" base width Without Walk-Thru Handrails е 
и " 8 8ft3in 9 16 in otterman _ 4EUS0 
= 1" х2" rectangular frame. 9 9f3in 10 i6in  Cotterman — 5FZC4 
= 1.5" round tubular handrails 10 иртэ п ш ТЕ in Го erman IE 
А Т! ІП ІП otterman 
45° incline allows comfortable, Perforated ТА 23n 13 i6in  Cotterman —4EU32 
easy descent. Punched flange and 420R80 idft  13f3in 14 16in Gotterman 5FZC6 
А 14 ft 14ft3in 15 16 in otterman _ 4EU33 
floor plates for mounting. Meet 15ít  5í3in 16 i6in  Cotterman  BFZC7 
OSHA and ANSI Standards. i6ft ^ 16ft3in 17 i6in  Cotterman —1TGY1 
17 ft 17 ft 3 in 18 16 in Cotterman — 5FZC8 
PERFORATED | SERRATED 18ft 18ft3in 19 1біп  Cotterman —1TGY2 
TREAD TREAD 19 ft 19 ft3 in 20 16 in Cotterman — 5FZC9 
Overall Item Item Aluminum 
No. of Steps Height Base Depth Top Step Height No. No. Walk-Thru Handrails 
6 95 in 58 in 57 in 420878 420885 2ft 6ft 3 18 in Ti-Arc | 3NUUS Steel With 
7 104 % in 67 V^ in 66 1^ in 420R79 420R86 3ft 7ft 4 18 in Ti-Arc — 3NUV1 Walk Th 
8 114 in 77 in 76 in 420R80 420R87 44 8ft 5 18 in Ti-Arc — 3NUV2 ais rra 
9 123 % in 86 v» in 85 vin 420R81 420R88 Without Walk-Thru Handrails Handrails 
10 133 in 96 in 95 in 420R82 420889 9 ft 10 ft2 in 10 18 in Ti-Arc | 3NUU6 
1i 142 % in 105 ^ in 104 ^ in 420R83 420R90 lift —12ft2in 12 18 in Ti-Arc — 3NUU7 
12 152 in 115 in 114 in 420R84 420R91 138 14ft2in 14 18 in Ті-Ас — 3NUU8 
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MATERIAL HANDLING 
Electric Chain Hoists 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


How to Choose What Service Classification You Need 


WEIGHT CAPACITY INPUT VOLTAGE ШЕТ SPEED | CHAIN LENGTH (Lift) | LOAD MOVEMENT | NUMBER OF LIFTS | START/STOPS 


OPERATING TIME 
Hoists have a "Service 
Classification" rating. 

To determine this 
classification for 
your job, use the 
following calculation: 
Minutes Run Time - Feet 
of Load Lift x Lifts per 
Hour x 2 + Hoist Speed 
Then calculate: 
% On Time = Minutes 


What speed do 
you want to lift 
the load? Industry 
standard for 810 
1 ton is 16 ft/min. 
(fpm). 2 ton is 8 
fpm. For flexibility 
consider a 
variable-speed lift. 


How many times 
does an operator 
activate the push- 
button control? Rule 
of thumb: 8 start/ 
stops per cycle (load 
lift and lower). 


What is the nominal 
voltage (+10% of 
rated ҮШ їп уоиг 
facility? Single-Phase 
115 or 230V 3-Phase 
208, 230, or 460V. 


Determine the max. weight 
you need to lift. (include 
lifting, supporting, and 
positioning devices). 


What is the actual 
distance the load must 
be lifted and lowered? 


Determine the 
number of lifts per 
hour for the job. 


Measure from the point 
of mount to the floor. 


Run Time + 60 
Ex: 2400 Ib. includes all 
the components of the load Ex: 230V Ex: 8 fpm [Ee TAR: Beant ЕС 18 Ex: 120 start/stops Ex: 12 ft. 
(pallet, drum, sling, etc.). 
Hoist Service Classifications 
Service 
Classification Total Equipment Running Time Мах. Start/Stops Per Hour Typical Areas of Application 
High-volume handling in steel warehousing, machine shops, 
H4 - Industry Standard Approaching 50% of the work period 300 fabricating plants, mills, and foundries. Manual or automatic 
cycling operations in heat-treating and plating operations. 
; General machine shop, fabricating, assembly, storage, and warehousing 
H3 Morito ceodna GITE T en 180 use, where loads and operation are randomly distributed. 
H2 Not to exceed 15% of the work period 75 Light machine shop, fabricating industries, and service and maintenance work, where 


Note: For higher duty cycles, refer to the Air Hoist section. 


loads and use are randomly distributed with capacity loads infrequently handled. 


aa 


H4-Rated Single-Speed Electric Chain Hoists 


» Lubrication: grease 
» Positive braking, under 
all load conditions 
» Include chain container 
» Heat-treated steel alloy 
» Meet ANSI/ASME B30.16 UL 1340 


Brake stops and holds the load, even with loss of power. 
Rigid top and swivel load hooks provide positive load 
engagement. Include overtravel prevention system. 
Overload limiting clutch prevents hoist damage from 
heavy loads. 15-ft. power cord. Dual-voltage hoists 
reconnect for use at 230VAC. 


Note: Replacement parts available on Grainger.com 


15 ft Lift | 20 ft Lift 

10 ft Lift 11-ft. 15-ft. 
5-ft. Control Control Control 

Min. Cord Cord Cord 

Load Lift Motor Between Amps @ Item Item Item 

Capacity Speed HP Voltage Phase Hooks Low Volts Мо. No. No. 
500 Ib 20ірт  0.32hp 115/230 1 17%sin 76А 452R33 452R53 452R54 
32fpm  0.65hp 115/230 1 179^ein 10.5A | 452R55 452R56 452R57 
452R33 20fpm 0.65 һр 115/230 1 1729:in 105A | 452839 | 452R45 | 452R46 

1000 Ib 32 їрт 1.3һр 115/230 1 21174іп 145A | 452R51 — — 

32fpm  1.3hp 230/460 3 174%ain 3.5А 452R34 452R35 452R36 
2000 Ib 20fpm 1.3 һр 115/230 1 21 іп 14.5A | 452R40 452R52 452R44 
20fpm 1.8 һр 230/460 3 21'%ain 6A 452R41 452R47 452R37 
4000 Ib 10fpm 1.3 һр 115/230 1 26 Asin 14.5A | 452842 452R48 452R49 
10 їрт 1.8 һр 230/460 3 26 Ивіі 6A 452843 452850 452838 
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H3-Rated Single-Speed Electric Ghain Hoists 


= Gears are enclosed in grease case 
» Electric disc motor brakes 

= Thermal overload protection 

» Chain container included 

» Hardened alloy steel chain 

= Meet ANSI/ASME B30.16 UL 1340 


Latch-type hook provides positive load engagement. 
Brake stops and holds the load, even with a loss of 
power. Offer up to 18-min. "On" time per hr. with full 
thermal protection. Upper and lower limit switches 
prevent chain overtravel. 


10 ft Lift 15 ft Lift 20 ft Lift 
6 ft 11 ft 16 ft 
Min. Control Cord | Control Cord | Control Cord 
Load Lift Motor Between Amps 9 Item Item Item 
Capacity Speed НР Voltage Phase Hooks Low Volts No. No. No. 
1,0001) 16fpm 0.67 һр 115 1 19% іп 10А 26X69 26XH1 2GXH2 
2,000 lb 16fpm  1hp 115 1 22 %ain 15А 2GXH3 2GXH4 2GXH5 
4,000 lb 8fpm  1hp 115 1 26%ичіп 15А 2GXH6 2GXH7 2GXH8 


Find even MORE on Grainger.com® 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Chain Hoists 


H4-Rated NER 3-Phase 
Electric Chain Hoists HARRINGTON 


= Dual speed via under-the-cover = 10-yr. warranty on brake 
variable frequency drive a |P55 rated for indoor or outdoor use 
= Count hour meter and chain container = Meet ANSI/ASME B30.16 and UL 1340 
= Plug-in pendant and power cord = RoHS Compliant 
= Low-profile upper and lower limit switches Designed for heavy- and severe-duty applications. 
10 ft Hoist Lift | 15 ft Hoist Lift | 20 ft Hoist Lift 
6 ft 11 ft 16 ft 
Min. Control Cord | Control Cord | Control Cord 
Load Motor Between Amps @ Item Item Item 
Capacity Lift Speed HP Voltage Hooks Low Volts No. No. No. 
ingie Spee 
0 Ib pm 0.75 hp 8/230/460 ^6 in AA K564 | 25K565 | K566 
pm 2 hp 0/460 “ein 48A | 25K573 1 25K574 | К 
500 Ib 6 fpm 0.75 hp 0/460 ^ in AA K58 | 25K583 | K 
1000 Ib pm 0.75 hp 0/460 4% in ЛА | 4DFL1 40842 — | 4D 
29 fpm 12hp  208/230/460 14%іп 48A | 4044 | 4DFL5 4DFL6 
ОЬ {рт 2 hp  208/230/460 16176 in 48A | ADFL/ | 4DFL8 | 4019 
28 fpm 24hp  208/230/460 16 1c in 86A | 4DFN1 | 4DFN2 | 4DFN3 
4000 Ib 4 fpm .4 hp 08/230/460 віп 86A | 4DFN4 | 4DFNS | 4DFN6 
28 fpm 4.7hp 208/230/460 23 %e in 16.4 A 4DFN7 4DFN8 4DFN9 
6000 Ib pm 4.7 hp 08/230/460 ^e in 64A | 4DFPÍ X | 4DFP2 |! 4DFP 
10000 Ib 11 fpm 47hp 208/230/40 33 in 16.4А 4DFP4 | 4DFP5 |! 4DFP6 
Variable Speed ы 
9 fpm 0.75 hp 460 ^e in BA 6 | 25K570 | К 
260 Ib Qipm 0.75 hp 0 Ae in БА | 25K567 | 25K560 | 25K 
9 fpm .2 hp 460 As in ТА К | 25K579 | K 
6/6 fom 0.75 hp Ü ^6 in GA | 25585 |2557 | K589 
90010 36/6 fom 0.75 hp 460 Asin 18А | 25б | 25K588 | 25K590 
9 fpm 2 hp 0 ksin A | 25K576 | 25K578 | 25K580 
9/5 fpm .2 hp 0 4% in A 4H716 | 14H717 — | 14H 
.5fpm 0.75 hp 0 4% in 6A | 14H7/13 | 14H714 | 14H 
1000 Ib 51рт 0.75 hp 460 4 6 in BA | 6HJHS | 6HJJO ЕН 
9/5 fpm 2 hp 460 4% in A | 6HJJ2 6ҢІЗ | 6H 
4 pm .2 hp 0 6 16 in JA | 14H719 | 14H720 — | H 
4/2.5 fpm .2 hp 460 б 16 in ТА | 6HJJ5 | 6HJJ6 6H 
200010 -28/45 tom — 2.4 hp 0 etsin — 9.1A |14472: | 14Н73 | 14Ң724 
8/4.9 fpm .4 hp 460 б 1916 In 4.5 А | GHJJ8 1 6HJJ9 6HJKO 
4/05 fpm 4 hp 0 % in ОЛА | 14H725 | 14H726 — | 14H 
4/2.5 fpm 4 hp 460 & in 4.5 À | 6HJKi | 6HJK GHJK 
40001b -28/45 tom — 4.7 hp 0 yis in ЗА | 14H728 | 14H28 | 14H730 
8/45 fpm ^ 47hp 460 Asin 83A | 6HJKA | 6HJK5 | 6HJK6 
pm 4.7 hp 0 ^c in ЗА | 14H731 — | 14H732 | 14H 
6000 Ib pm 4.7 hp 460 Ag in 83A | GHJK7 | 6HJK8 ШС 
pm 4.7 hp 0 ^ in SA | 149734 — ТАН 4H736 
1000010 — 454 m 470р 460 33 iin ВЗА | GHJLO | 6HJLÍ  6HJL2 


H4-Rated NERP 3-Phase Electric 
Chain Hoists with Push Trolley HARRINGTON 


= Push trolley operates on S or W beams = Meet ANSI/ASME B30.16 and UL 1340 
= Side guide rollers for smooth travel = RoHS Compliant 
= High-strength, Grade 80, nickel-plated load chain Hoist and trolley rated IP55 for indoor or outdoor use and 
= Includes chain container are built to handle heavy- and severe-duty applications. 
10 ft Hoist Lift | 15 ft Hoist Lift | 20 ft Hoist Lift 
Min. 6 ft Control Cord |11 ft Control Сога 16 ft Control Cord 
Load Motor Between Fits Beam Amps @ Item Item Item 
Capacity Lift Speed НР Voltage Hooks Flange W Low Volts No. No. No. 
pm 0.75 hp біп 4 in to 4 in AA 25K591 - 25K592 _25К593_ 
5001р pm 1.2һр 208/230/460 16 Увіп 27 іпіо4п 48А | 25К6 | K60 K60 
6fpm 0. p 208/230/460 8 in ^ in to 4 in AA | 25K610 | K6 K6 
pm 0.75 hp 208/230/460 біп 2Y4into4in 344 | 25K619 | 25K620 | K6 
1000 Ib дїрт — 1.2 hp 208/230/460 17%іп 2%into4in 48A | 25K628 | 25K629 | 25К630 
0001: 141рт  1.2hp 208/230/460 18 іп 2/4intobin 48А | 25K637 | 25K638 |  25K639 
00015  18fpm  2.4hp 208/230/460 йіп 3/^into6in  8.6A K6 | 25K696 ^ | K6 
pm 1.2һр 208/230/460 біп S%intoGin 48А | 25664 | 25K665 | K666 
400010 141рт 2.4һр 208/230/460 in ^into6in 86А | 25K673 | 25K674 | K6 
28ípm 47 hp 208/230/460 25%іп 3⁄into6in 16.4A | 25K682 | 25K683 | 25К684 
6000 Ib pm  47hp 208/230/460 леіп 3% Into 6 in 64A | 25K691 | K69 K69 
0000 lb 111рт 4.7hp 208/230/460 35%іп 4into7in 164A | 25К701 25K702 25K703 
Variable Speed 
075hp 460 15%іп 2/into4in 18A | 25K594 | 25K595 | 25К596 
2501b 55/9 їрт Q2 10 8 Уп 2711041 36A | 20507 — | 25K598 ME 
.2 hp 460 б еіп 274 іпіо4іп 27А | 25K604 | 25K005 | K606 
воо 22910 425 — 230 16% т 27 чо п 51A | 25807 | 29K808 — |  25K6D8 
36/6 tpm 075 hp 460 Әіп 2/4into4in 18А | 25K613 | 25K014 | K6 
PM 00.75 hp 0 біп 2Vinto4in 36A | 25K616 | 25K617 | 25К618 
0 p 460 біп 2⁄4into4in 18А | 25K622 | 25K623 | K624 
1000 p 25 075 hp — 230 іп 2% iio4in 36A | 25K825 | 25K626 | 25К6 
29/5 fom 1:210 — 460 біп 2/^into4in A | 25K631 | 25K632 | 25К6 
pm 12 hp 0 in 27 into4 in A | 25634 | 25K635 | 25К636 
hp 0 8 in 2% into Sin A | 2543: | 25K644 | K64 
одоо 25 om 2p — 480 — 8 ein 27 iniobin 27A | 25K640 — | 29K641 | 25K6 
28/4.5 fpm -5 7-5 0 8 іп 2%intoSin 91А | 25652: ^ 1 25K053 | K654 
Эт hp 460 8 іп 2⁄4into5in 45А | 25K649 | 25650 | K6 
hp 460 віп ЗИ іпіобіп 45A | 25K658 | 25K659 | 25К660 
390015. 18/5 pm "7 fip 0 йіп 3Aiioóin ОТА | 25K661 | 25K682 2568 oe 
.2 hp 460 ^e in 3% in to біп A | 25K667 7 25K668 — | K669 
T fpm. отр 0 iin 3v по бт 51А | 25K670 | 25K671 | 25К6 
.4 hp 460 in ^into6in 45А | 25K6/6 | K6 K6 
30010 142.5 (Fag 0 sin Зйпюбп 91A | 25K679 | 25K680 | 25K68 
4.7 hp 460 біп ЗУ іпіобіп 83A | 25K685 | 2556 — | K6 
28/45 fpm- Түр 0 біп 3%into6in 173А | 25Қ688 | 25K689 | 25К690 
4.7 hp 460 віп ^into6in 83А | 25K694 | K69 K696 
900015 17/8 т "Troy 0 біп Зйіпісбіп 173А| 25K607 | 25K698 |  25K699 
4.7 hp 460 ^in 4into7in 83А | 25K704 | 25K705 — | K706 
1000010 11/2 їрт 7р 535 — 333;in 4into7in 173A | 25707 25K708 25K709 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. == 
Electric Chain Hoists Details on page А1. 


ind Trolleys on pages 1060 and 1061. 


H4-Rated NERM 3-Phase Electric 


Chain Hoists with Motorized Trolley HARRINGTON 
a Lightweight, die-cast aluminum body Hoist and trolley are suitable for indoor or outdoor 

= Fan-cooled motor with 60-min. duty rating use. Electromagnetic brake will not release unless 

= Grade 80 nickel-plated load chain motor is energized. 5-pocket load sheave reduces 

= Chain container included chain vibration. Side guide rollers for smooth travel 
= Upper and lower limit switches along beam. 

= Trolley operates on S or W beams Note: See Grainger.com® for variable-speed options. 


= Rubber bumpers and drop stops 
= Meet ANSI/ASME B30.16 and UL 1340 


10 ft Hoist Lift 15 ft Hoist Lift | 20 ft Hoist Lift 


Min. 6 ft Control Cord | 11 ft Control Cord 16 ft Control Cord 
Load Lift Motor Between Fits Beam Amps 9 Item Item Item 
Capacity Speed HP — Voltage — Hooks Flange W Low Volts No. No. No. 
15 fom 0:75 hp 230/460 15%іп  29into5in — 665A 6HJL3 6HJL4 = 
1000 Ib — 9" 0.75 hp 230/460 15%in  2Yeintobin — 34А - - 6HJL5 
29 fom L2hp 230/460 15%іп 2%into5in — 48A 6HJL6 | —_ — 
рт 2 р 230/460 15 іп 2%2їпїо5їп 8А — 6НЛ 7 6HJL8 
141-1200 230/460  i7in 2%іп10 5іп 8A 6HJLS 6HJNO - 
2000 Ib 12 р 230/460 17 жіп 2%2into5in — 48A 6HJN1 
ов fom 2400 230/460 17іп ^ 2%into5in 118A 6HJN2 6HJN3 = 
Рт одр 230/460 17 %sin  2%ointo5in — 56A 6HJN4 
14 tom 24hp 230/460 22 s in 3/einto6ein 118A 6HJN5 6HJN6 — 
4000 p ^ 24hp 230/460 227віп 3/eintoG/ein 56А - - 6HJN7 
ов fom ^h 230/460  23in  3/einto6Yein 19.6 A 6HJN8 6HJNS - 
PM“a7hp 230/460 23in  3/einto6Yein 16.4A 6HJPO 
6000 Ib 17 fom 4:2 PP 230/460 32 "ein 37% in to 6%is in 19.6А БНЈРТ 6HJP2 — 
PM “47 hp 230/460 32 9sin 3%2into6%cin 16.4A 6HJP3 
1000016 11 fom 2:7 hp 230/460 33Yein 3'%6 in to 7Yz in 215A GHJP4 6HJP5 — 
P" (7 hp 230/460 339in 39/einto73e in 164А = = 6HJP6 
H4-Rated SNER 1-Phase 
Electric Chain Hoists HARRINGTON 
= Compact, die-cast aluminum body Hoist is suitable for indoor or outdoor use. Pull-rotor 
= Heat-treated, Grade 80 nickel-plated chain motor brake with no brake coil to fail. Load sheave 
= Chain container included design reduces vibration and wear. Cast-iron chain 
= Easy-access control panel guide provides smooth, quiet operation. 


= Long-life friction clutch 
= Meet ANSI/ASME B30.16 


10 ft Hoist Lift | 15 ft Hoist Lift | 20 ft Hoist Lift 


Min. 6 ft Control Cord | 11 ft Control Cord | 16 ft Control Cord 
Load Motor Between Amps @ Item Item Item 
Capacity Lift Speed HP Voltage Hooks Low Volts No. No. No. 
500b i4fpm 0.34hp 115/2800  13'%sn 77A - SHJRG ” GHJR7 GHJRS | 
1.000 Ib 7fpm 0.34һр 115/230 14 in ТТА 6HJR9 GHJTO 6HUTI 
, 15 їрт  Q.6hp 115/230 149іп 16.9 A 6HJT2 6HJT3 GHIT4 
2.000 1b 7fpm 0.6 hp 115/230 16 in 16.9 A 6HJT5 SHJT 6HJT7 
141рт 1.2һр 115/2200 17 A6 in 23.9 A 6HJT8 GHJT9 6HJUO 
2:000 Ib 7fpm i12hp 115/2800 22%п 239A 6HJU1 6HJU2 6JFYO 
6,000 Ib З5ірт  12hp 115/30 29%іп 239A 6JFZO 6JFZ1 6JFZ2 
H4-Rated 1-Phase Electric 
Chain Hoists with Trolley HARRINGTON 
SNERP WITH PUSH TROLLEY SNERM WITH MOTORIZED TROLLEY 
= Pull-rotor motor brake for reliability a Vibration-reducing load sheave 
= Hinged control panel, sealed = Durable pull-rotor motor brake 
housing, and durable load sheave = Low-headroom design 
= Push trolley provides extra mobility = Grade 80 nickel-plated load chain 
= Suitable for S or W beams » Chain container included 
= Meet ANSI/ASME B30.16 = Trolley operates on tapered or flat beams 


= Side guide rollers for smooth movement and reduced wear 
= Includes drop stops and rubber bumpers 


10 ft Hoist Lift | 15 ft Hoist Lift | 20 ft Hoist Lift 


25K773 Min. Amps | 6 ft Control Cord | 11 ft Control Cord | 16 ft Control Cord 

Load Lift Motor Between Fits Beam @Low Item Item Item 
Capacity Speed HP — Voltage — Hooks Flange W Volts No. No. No. 
SNERP 1-Phase Electric Chain Hoists with Push Trolley 

5000 141рт 0.34 һр 115/280 14%in  2Y4intobin 77А 25K764 25K765 25K766 
1.000 Ib Тірт 0.34hp 115/280 14%іп 27 іпіо5іп —7.7A| 25К767 | 25К768 — 25K769- 

ы 15їрт 0.6 һр 115/280 15%іп 2Йіпюбіп 16.9 A) 25К770. 25К771 25К772 
2.000 Ib 7fpm 0.6 һр 115/230 16 %in 2%intodin 169A) 25K773 25K774 25K775 

й 14Ірт 12 һр 115/280 171/6іп  2Y4intobin 23.94 25K776 | 25К777 25K778 
40000 7ípm 1.2 һр 115/2380 220іп 3/1іпіобіп 23.9A| 25K779 25K780 .25K781 
6.00010 3.5fpm 1.2hp 115/230 28%in 3%into6in 23.9A 25K782 25K783 25K784 
SNERM ‘Phase E Electric ‘chain Hoists with Motorized Trolley 

50010 14їрт 0.34hp 115/230 14%in  2%2intoSin 77А 6JFZ3 6JFZ4 6JFZ5 
4.000 Ib ipm 0.34np 115/230 14%1п 295 intobin 7.7A| ^ 6JFZ6 6JFZ7 6JFZ8 | 

: 15їрт 0.6 һр 115/280 15 еіп 29% іпїо5іп 16.9 A) 6JFZ9 6JGA0 6JGA1 
200015 pm — 0.6 hp 115/230 16 in  2%2into5in 16.9A 6JGA2 6JGA3 6JGA4 

$ 14їрт 1.2hp 115/230 17 sin 2%2into5in 23.9A| 6JGA5 6JGA6 6JGA7 
40000 7їрт  1.2hp 115/280 22 Mein 372 іп їо бўвіп 23.9 A) 6JGA8 6JGAS 6JGCO 
6.00016 3.5fpm 1.2 һр 115/230 28 16 in 3%2into6%ein 23.9 А) 6JGC1 6JGC2 6JGC3 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Chain Hoists 


Find Trolleys on pages 1060 and 1061. 


Cranes & Components 


H4-Rated Electric Chain Hoists 


= Pendant control Gearbox, brake, and slip clutch are maintenance-free for up to 10 yr. Simple ee 
= CSA and HMI Certified plug connections are located in a centralized area. 
16-ft. Lift 26-ft. Lift 


2- to 12-ft. 12- to 22-ft. 
Control Cord | Control Cord 


Load Motor Amps @ Item Item 
Capacity Lift Speed HP Voltage Phase Low Volts No. No. 
2-Speed 
230 3 29A 332983 332984 
250 Ib 32/8 fpm 0.3 hp 460 3 1.35A 337981 337982 
575 3 1.2A 337985 337986 
230 3 ЗА 337989 = 332981 
500 Ib 24/6 fpm 0.48 hp 460 3 1.55A 337987 337988 
575 3 1.0A 337990 -- 
230 3 5A 337993 — 
1000 Ib 18/4.5 fpm 0.66 hp 460 3 25A 337991 337992 
575 3 1.8A 337994 — 
230 3 45A 337997 — 
2000 Ib 1.2 hp 460 3 2.25А 337995 337996 
16/4 fpm 575 3 1.6A 337998 — 
460 3 61A 337999 34A001 
200010 24 hp 575 3 39A 34002 = 
Variable Speed 
250 Ib 0 to 100 fpm 480 3 31A 34A033 34A034 
500 Ib 0 to 52 fpm 0.98 hp 480 3 31A 34A035 34A036 
1000 Ib 0 to 26 fpm 480 3 2.9A 34A037 34A038 
2000 Ib 0 to 20 fpm 480 3 45A 34A039 34A040 
0 to 40 fpm 295h 480 3 45A 34A041 — 
4000 Ib 0 to 20 fpm А р 480 3 45A 344042 34A043 
5000 Ib 0 to 13 fpm 480 3 45A 34A044 — 
/ 
HARRINGTON 


A KTTO GROUP COMPANY 


H4-Rated NER Food-Grade 3-Phase 
Electric Chain Hoists 


33RV58 


= Food-grade lubricants meet FDA standards = Designed for the food processing industry 
= Epoxy paint » ASME H4 classification for high-duty cycle 
= Nickel-painted load chain = RoHS Compliant 


= Stainless steel and nickel-plated components = Meet ANSI/ASME B30.16 
10 ft Hoist Lift | 15 ft Hoist Lift | 20 ft Hoist Lift 
6ft 1 


ift 16 ft 
Min. Control Cord | Control Cord | Control Cord 
Load Motor Between Amps @ Item Item Item 
Capacity Lift Speed HP Voltage Hooks Low Volts No. No. No. 
500 Ib 15 fpm 0.75 hp 230/460 13 ein ЗДА 33RV52 33RV53 33RV54 
15/25 ípm ^ 0.75 hp 460 13 %e in ЗДА 33RV64 33RV65 33RV66 
1.000 Ib 15 fpm 0.75 hp 230/460 14 % in ЗДА 33RV55 33RV56 33RV57 
: 15/25 ípm ^ 0.75 hp 460 14 % in ЗДА 33RV67 33RV68 33RV69 
2 000 Ib 14 fpm 12hp 230/460 17 in 48A 33RV58 33RV59 33RV60 
" 14/25ípm ^ 1.2 hp 460 17 in 48A 33RV70 33RV71 33RV72 
4.000 Ib 14 fpm 24 hp 230/460 22 % in 24А 33RV61 33RV62 33RV63 
: 14/25ípm ^ 24hp 460 22 % in 24А 33RV73 33RV74 33RV75 
ы TNER Theatrical Electric Hoists 
= Matches common speed requirements = Grease-packed gear-box 
= Can fit in common road cases = Designed for the unique requirements 33RW54 
= Handles offered as standard of the theater industry 
= Outdoor-rated as standard = 5-yr. brake warranty 
10 ft Hoist Lift | 60 ft Hoist Lift 
Load Motor Min. Amps 9 Item Item 
Capacity Lift Speed HP Voltage Between Hooks — Low Volts No. No. 
1,000 Ib 16 їрт 0.65 hp 230/460 13 17е in 37A 33RW49 33RW50 
2,000 Ib 16 fpm 13 hp 230/460 16 in 56A 33RW51 33RW52 
4,000 Ib 8 fpm 1.3 hp 230/460 22 196 in 56A 33RW53 33RW54 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. [= 
Wire Rope & Electric Chain Hoists Details on page A1. 
Find more information on Hoist selection on page 1050. Find Trolleys on pages 1060 and 1061. 
H2-Rated Single-Phase Electric 
E . ш Dayton 
Chain and Wire Rope Hoists 


= Gears are enclosed in a load engagement. Brakes stop and Electric Chain Ноі5і5-- /-іоп, 
sealed grease case hold load, even during power loss, 800-Ib., and 1-ton capacity hoists 

= Electric disc motor brakes while upper and lower limit switches are double-chained. 

= Thermal overload protection prevent chain overtravel. 12-min. "On" ET е 

= 1000- and 2000-Ib. models per hr. duty cycle. Include 13", 3-prong Electric Wire Нора Holst=racde 


limit switch provides positive 


include chain container plug power cord. protection in the "Up" direction. 


= Hardened alloy steel chain 
= Meet ANSI/ASME B30.16 UL 1340 


10 ft Hoist | 15 ft Hoist 20 ft Hoist 


Ideal for applications Ж А " Litt en is m ТҮП E n len à 
i i i in. mps onirol Gort ontrol Gor ontrol Gor 
that require multiple lift Load Lift Motor Between @ Low Item Item Item 
4GU72 points. Commercial-duty Capacity ёзара ЕП: Voltage Phase Hooks Volts No. No. No. 
hoists feature latch-style есігіс Chain Hois 
р ME 30010 14їрт 016ір 115 1 14%in ЗА | 4GU70 2GTC9 2GTD1 
swivel hooks for positive -500b 7 Tm 0.6hp 115 — 1 tein ЗА | 4671 26102 2GTD3 
8001 Тірп O.2hp 115 X1 16%in 3A | 47/08 2GTD4 2GTD5 
1,000 lb 16fpm 0.67hp 115 1 19%іп 10A | 2XY32 2GTD6 2GTD7 
2xv32 2.00016 8ípm O0.66hp 115 1 22/76іп 10A | 2XY33 2GTD8 2GTD9 
Electric Wire Rope Hoist 
5001b 10fpm 0.1667hp 115 1 14%in 30А] 46072 = = 
Single-Phase Dual-Speed Electric Chain Hoists HARRINGTON 
= Heat-treated gearing Single Adjustable Speed Dual-Speed—Low speed can be 
= High-performance friction clutch V—Engineered with Smart Speed adjusted from 0 to 100% of maximum 
= Compact and lightweight, die- Technology so you can change the factory speed by setting a screw within pendant. 
cast aluminum body set speed to a higher speed with a 


Ergonomic Dual Adjustable Speed— 
One-handed cylinder control frees other 
hand to easily position load. Rocker 
Switch above handgrip permits easy low- 
and high-speed selection, while finger 


» Precise load positioning simple adjustment inside the hoist. These 
» Chain container included compact units provide low headroom and 
= Corrosion-resistant, nickel-plated load chain аге easily installed, transported, or stored. 
= Meet ANSI/ASME B30.16, ASME Perfect for industrial and commercial 


HST-1, and NFPA 70 Standards applications. turn knobs set speeds from 0 to 100%. 
Min. Dist. 6 ft LIFT 10 ft LIFT 15 ft LIFT 20 ft LIFT 
Load Motor Between Control Item | Control Item Control Item Control Нет 
Classification Capacity Lift Speed HP Voltage Hooks Amps | Cord No. Cord No. Cord No. Cord No. 


Single Adjustable. Speed V Models 

250 Ib 16/26 fpm — 0.4 hp 120 12 '%42in бА 
5 350 Ib 16/44 fpm 0.8 һр 120 13 іп 10А 
Dual-Speed DS Models 
H3 1,050 


Tft 490746 12% 1490747 178 490748 
Tft 490749 128 1490750 178% 490751 


HI 


6ft GHJR3 11 ft 6HJR4 160 GHJRS 
Tft 23XP92 120 23ХР93 160 23XP94 * 
Tft 23XR03 12ft — 23XR04 16ft 23XR05 * 
6ft 6HJP7 118 GHJP8 160 6HJP9 
Tft 23XR18 120 23XR19 178 23XR20 
6ft 6HJRO 11 ft 6HJR1 16 ft —6HJR2 


b  22/6fpm 08 120 20%in 10А 
69/13fpm 0.4һ 120 12 1982іп 5A 
43/10 їрт 0.4һ 120  12'%2in 5A 


| р 
Н2 b p 
H2 b p 
H2 250 Ib 26/10 їрт 04һр 120 12% їп 5A 
H3 b p 
H3 b p 


ЛИНИН 


66/13 їрт 0.8һ 120 13 іп 10А 
44/10 їрт 0.8һ 120 13 іп 10А 


525 
Dual Adjustable DA Models 


6HJP7 H2 125 Ib 69 fpm O4hp 120  377»in 5A 6ft 1VW82 — — — — — - 
Н2 250 Ib 26 fpm O4hp 120  37/7»in бА Өй 1VW83 — — — — = == 
H3 350 Ib 66 fpm O8hp 120  37'%sin 10A 6 1VW84 — — — — — Es 
H2 525 Ib 44101рт 0.8 һр 120  37'%ein 10А 6ft —23XR37 — — — — = = 


* 19 ft. Lift 


Electric Wire 
Rope Hoist 


6XXG5 5NPL3 


ПЁНУ. 
Electric Builder's 
Hoists 


Designed for use on commercial 
building sites and in various construc- 
tion workplaces, warehouses, storage 


AAractel 


Minifor H3-Rated Single- 
Speed Portable Electric 
Wire Rope Hoists 


= 1-phase = 10-ft. pendant control 


i 

= Grease lubricated = NEMA ЗВ push-button Lightweight, compact facilities, and factories. Lightweight 
- Electromagnetic control pendant hoists lift loads to any and compact for convenient mount- 

cone brake “ Meet ASME/ANSI height with unlimited ing. Feature sensor arm for automatic 
= Unlimited lift height ^ B30.16 Standards | ӨЛФІП of wire rope that shut-off to prevent reverse winding. 

ads does not accumulate in Plug-in cords for ease of use. 360° 

Load Lift Motor pen di item "бізі. Cast-aluminum hook rotation with safety latch. 
Capacity ET Hp Voltage Hooks Чоӊ No. а мш over- | Built-in safety features and easy 

22010 50fpm 0.5һр 115 28%п 93А 6ХХ05 Ps due » ra d M control of lifting for a wide range of A8RD45 

PED lb 17ípm 1.5hp 115 28 Жіп 93A SUIS oublies the load capaci applications. 

Olb 43 їрт 1.5hp 220  27%in 20A 6XXG7 ties. Wire Rope Assemblies 

ЖЫ Эрт 180p 118 — 27 vein 20A EGS Hus Load Motor Item 
1100 Ib 23 jon T5hp- 220 ET 0A 6Xxcg аге constructed of /4"-dia. Capacity Lift Lift Speed HP Voltage Phase Amps No. 
нг тан g ашушы ыт | AR а а ааа на 

150 ft. ran 6xxH1_ thimble eye and safety Required Bracket Е 5 

200 ft. Length 6XXH2 — latch hook included. Builders Hoist Bracket 48RD45 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Air Chain Hoists 


Dayton) Air Chain Hoist 
500- to 2000-Ib. Capacity Air Chain Hoists 


= Operate on 48 cfm at 90 psi 

= Heat-treated alloy steel spur gears » Steel alloy load chain 

» Shoe-type brake » Upper and lower limit stops 
= Meet ANSI/ASME B30.16 Standards = 12" NPT hose connection 


Pendant throttle allows one-handed control. Aluminum frames and cover. Top and bottom latch hooks swivel 
360°. 8-vane motor has tapped exhaust port. 


Note: Air line lubricator required. 
10 ft Lift Air 20 ft Lift Air Metal Chain 


Min. Chain Hoists | Chain Hoists Containers 
Load Between Housing Housing Item Item Item 
Capacity Lift Speed Hooks Reeving Length Width No. No. No. 
500 Ib 65 fpm 15 Yin 1 12 Yin 10 %e in 29XL85 29XL90 29XL91 
1000 Ib 45 fpm 15 Жіп 1 12 Yin 10 Vie in 29XL86 29XL87 29XL91 
2000 Ib 23 fpm 18 in 2 12 in 10 ie in 29XL88 — 29XL91 
2000 Ib 23 fpm 18 in 2 12 Yin 10 %e in — 29XL89 29XL92 


H A KITO GROUP COMPANY N 


250- to 4000-Ib. Capacity 
Air Chain Hoists 


= Low headroom 
a Fine feathering control for precise positioning 
= Self-adjusting disc brake system 
= Continuous-duty cycle 
a Nickel-plated load chain and 

chain container included 
= Built-in adjustable load limiter and limit switches 
= Meet ANSI/ASME B30.16 Standards 
AH Series hoists are compact and lightweight. 
TCR Series are designed for heavy load lifting with 
pilot air and spring-loaded vanes for ultimate load 
control. 


TCS Series include external speed adjustment. 


AH Series TCR Series TCS Series 


10 ft Lift 15 ft Lift 20 ft Lift 
Load Min. Housing Housing Item Item Item 
Capacity Lift Speed Between Hooks Reeving Length Width Air Consumption Control No. No. No. 
AH Series 
41 fpm 33 in 1 11 %e in 4in 28 scfm Manipulator 5DZF9 * — — 
250 Ib 41 fpm 45 in 1 11 %s іп 4in 28 scfm Manipulator 50760 t - - 
42 fpm 12in 1 9 16 in 4in 28 scfm Pendant 5DZF6 5DZF7 5DZF8 
47 fpm 12 in 1 9 ив in 4in 32 scfm Pull Cort 5DZF3 5DZFA 502Е5 
29 їрт 12 іп 1 9 116 in 4in 26 scfm Pendant 50704 50705 50706 
5001 29 їрт 33 іп 1 9 1716 in 4in 26 scfm Manipulator 507607 * — — 
29 fpm 45 in 1 9 146 in 4in 26 scfm Manipulator 50708 t - - 
32 fpm 12 in 1 9 16 in 4in 29 scfm Pull Cord 5DZ61 5DZG2 5DZ63 
TCR Series 
500 Ib 52 fpm 18 %6 in 1 13 Yin 62% in 48 scfm Pull Cord 5DZJ7 5DZJ8 5DZJ9 
52 fpm 18 31 in 1 13 % in 62% in 48 scfm Pendant 5р7К0 5DZK1 5DZK2 
1000 Ib 37 fpm 18 Me in 1 13 % in 62% in 48 scfm Pull Cord 5DZK3 5DZK4 5DZK5 
37 fpm 18 %e in 1 13 ^ in 6 2952 in 48 scfm Pendant 5DZK6 5DZK7 5DZK8 
2000 Ib 21 fpm 18 %46 in 1 13 Yin 62% in 53 scfm Pull Cort 5DZK9 5DZLO 50711 
211рт 18 %в in 1 13 Yin 6 2%: in 53 scfm Pendant 5DZL2 5DZL3 5DZL4 
4000 Ib 11 fpm 21 1316 in 2 13 % in 8in 53 scfm Pull Cort 50215 50216 50217 
11 їрт 21 176 in 2 13 % in 8in 53 scfm Pendant 5DZL8 50219 5DZNO 
TCS Series 
500 Ib 121 fpm 16 %46 in 1 14 36 in 8 16 in 64 scfm Pull Cort 5DZG9 5DZHO 5DZH1 
121 fpm 16 %в in 1 14 % in 8 1s in 60 scfm Pendant 5DZH2 5DZH3 5DZH4 
4000 Ib 60 fpm 16 %e іп 1 14 % in 8 Mein 60 ѕсіт Pull Сог 5DZH5 5DZH6 5DZH7 
60 fpm 16 %e in 1 14 in 8 'e in 60 scfm Pendant 5DZH8 5DZH9 5DZJ0 
2000 Ib 30 fpm 17 % in 2 14 36 in 9in 60 scfm Pull Cord 5DZJ1 5DZJ2 5DZJ3 
30 fpm 17 іп 2 14 36 in 6 %e in 60 scfm Pendant 5DZJ4 5DZJ5 5DZJ6 


* 6%-П. Lift t 13-ft. Lift 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. =S 
Manually Operated Chain Hoists Details on page A1. E 
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У;- to 3-Ton Manually 
Operated Low Headroom 


Chain Hoists 


» Self-adjusting brake 
a %- to 2-ton have single-reeved load 
chain; 3-ton are double-reeved 
= Meet ANSI/ASME B30.16 Standards 
Low headroom features compact design and jamproof 
chain guide. Smooth operation is provided by friction- 
reducing roller and ball bearings. Hand chain hangs 
1.64 ft. shorter than lift. 
Chain Min. | 10 ft LIFT | 15 ft LIFT | 20 ft LIFT 
Load Pullto Between) Item Item Item 
Capacity LiftLoadt Hooks | No. No. No. 
No Overload Protection 
7,000 Ib 490 10% in |38Е/02 | 38EVO3 |38ЕМ04 
2,000]b — 671b 13 %in|38EVO05 | 38ЕМ06 38Е/07 
4,0001b 10110 16 іп |38EV08  |38EV09  |38EV10 
6,0001b 86 lb 21%іп |38Е/11 |38Е/12  |38EV13 
1 Pulling force in pounds required to lift rated load. 


29XP24 


Dhu == n m 


CE 


SSS 


шош 


1/5- to 3-Топ Manually 
Operated Chain Hoists 


= Load-tested to 125% of rated load 

= Through-hardened load chain 

» Available with optional Overload Protection 

= Meet ANSI/ASME B30.16 Standards 

Lubricated roller bearings and bushings, bearing-mounted pinions, and heat- 
treated spur gearing. Hand chain hangs 2 ft. shorter than lift. 


A KTTO GROUP COMPANY 


14- and У;-Топ CX Series 
Mini Hand Chain Hoists 
with Overload Protection 


= Compact hoist with low headroom 
= Weston-type brake 

a Nickel-plated, Grade 100 load chain 
= Standard overload protection 


Min. 8 ft LIFT 10 ft LIFT 15 ft LIFT 20 ft LIFT = Meet ANSI/ASME B30.16 Standards 
Load Chain Pull Between Item Item Item Item . i . . 
расу dcin Load} Hooks No. No. No. No. Lightweight and compact design for high or 
0 Üverload Protection ee Я Я 
1.00016 58lb т | 1VW54 iVWSi 1/М/52 iVW53 difficult to reach places. Offer exceptional ratio 
2,000 Ib 60lb 13%іп = 1VW55 1VW56 1VW57 of compact size to lifting power. 
4,000 Ib 86lb 17 “in = 1VW58 1VW59 1VW60 . 
6,000 Ib gb — 21Y4in = 1VW61 1VW62 1VW63 Pullto Міп. 10 ft LIFT 20 ft LIFT 
Overload Protection Load Lift Rated Between Item Item 
1,000 Ib. 56lb 11 Zin — 29XP24 29XP25 29XP26 Capacity Load* ^ Hooks No. No. 
2,000 Ib 731b 13in = 29XP27 29XP28 29XP29 Overload Protection 
4,000 Ib 75 ib — 1534in = 29XP30 29XP31 29XP32 50010 330 8 Yin | 1AEX9 49CY84 
6,000 Ib 78 Ib 20 in — 29XP33 29XP34 29XP35 100011 421:  10⁄4in | 49CY86 49CY88 


1 Pulling force in pounds required to lift rated load. * Pulling force in pounds required to lift rated load. 


A KTTO GROUP COMPANY 


15- to 20-Ton CB Series 
Manual Hand Chain Hoists 
with Overload Protection 


a All-steel construction 

= Low headroom and lightweight design 

в Heat-treated alloy steel hooks 

= Overload protection included 

= Meet ANSI/ASME B30.16 Standards 

Offer superior size to lifting power ratios along with a 
heavy-duty industrial design. 


A KTTO GROUP COMPANY BW 


15- to 5-Ton CF Series 
Manual Hand Chain Hoists 


= Die-cast aluminum body 

= Weston-type load brake 

= High-strength main pinion and load gear 

= Heat-treated alloy steel hooks 

a Prelubricated ball bearings and 
precision-machined gears 

= Meet ANSI/ASME B30.16 Standards 


Economical design with fewer parts for efficient, Pos DM pee | ЕНЕ. ЛОПЕ 
trouble-free service and exceptional durability. Capacity LiftLoad* Hooks No. No. 
Overload Protection 
Chain 10 ft LIFT | 15 ft LIFT | 20 ft LIFT 200011 — 58lb 11 %in | 33RW72 
Pul Міп. 1000Ib 481b Tiin | 33RW71 
Load to Lift Between, Item Item Item 3,000 Ib 70 Ib 13 іп | 33RW73 
Capacity Load* Hooks No. No. 0 4,000 Ib 7210 14 34 іп | 33RW74 


No Overload Protection 

1,000lb 600 12%іп | 6HJF4 6HJF5 6HJF6 
20000 — 721b 14%іп | 6HJF7 6HJF8 6HJF9 
3,000lb 8415 — 17 “in | 6Н/60 6HJG1 6HJG2 


5,000 Ib ^ 661b 16 Zin | 33RW75 
6,000 1b 7210 20in | 33RW76 
10,000 lb — 68 Ib 23 %1п | 33RW77 
16,000!b — 75Ib 30in | 33RW78 


40001: 8010 20in | 6HJG3 6HJG4 6HJG5 20,000 Ib 721 30 in — 33RW79 

6,0001: 921) 23 Yin | 6HJG6 6HJG7 6HJG8 300000 —74lb — 40 iin — 33RW80 

10,000102 921b 24 %in | 6HJG9 6HJHO 6HJH1 33RW71 40,400: —72I1b — 46 in — 33RW81 
6HJF4 * Pulling force in pounds required to lift rated load. * Pulling force in pounds required to lift rated load. 
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MATERIAL HANDLING 
Chain Hoists & Chain Pullers 


A KTTO GROUP COMPANY 


1- to 10-Ton Ultra- 
Low Headroom 
Trolley Hoists 


a All-steel construction 

= 20-ft. standard lift 

= Double-enclosed brake cover 

= Grade 100, heat-treated 
manganese alloy load chain 

= Trolley wheels fit on both tapered 
and flat flanged beams 

= Meet ANSI/ASME B30.16 Standards 

Provide a minimal distance between 

the bottom hook when at its highest 

point and the support beam. Ideal for 

applications where longer hook travel is 

required. 


Load Pull to Lift Min. 
Capacity Rated Load* Between Hooks 


Fits Beam Flange W Мо. 


2,000 Ib 59 Ib 4Vin 2 %2 in to 6 %4in ^ 6HJH2 
4,000 Ib 54 Ib 554 in 3 19% into 8 Vio in — 6HJH3 
6,000 Ib 63 Ib 6 Yin З 19% into 8 Үзіп — GHJHA 
10,000 Ib 75 lb ГЕЛІ 3 1% in to 8 Vin —6HJH5 
16,000 Ib 65 Ib 10in 5 %into82%2in ^ 6HJH6 
20,000 Ib 81 Ib 10in 5i»into8?V»in ^ 6HJH7 

* Pulling force in pounds required to lift rated load. 

HARRINGTON 


1- to 5-Ton NTH 
Navy Trolley Hoists 


= 10-ft. standard lift 

» Integral trolley for low headroom 
a Easily adjustable flange width 

= Can accommodate flat or tapered beam 
= Meet ANSI/ASME B30.16 Standards 
Designed for applications where headroom is 
limited. Combine the economical CF hand chain 
hoist with a unique permanently attached trolley 
resulting in an extremely durable and compact 
trolley/hoist for use in tight quarters. Flanged 
trolley wheels provide smooth travel. 


Load Pull to Lift Min. Between Нет 
Capacity Rated Load* Hooks No. 
2,000 Ib 7210 12 %in 45NV54 
4,000 Ib 80 Ib 16 % іп 45NV55 
6,000 Ib 92 Ib 19 in 45NV56 
10,000 Ib 92 Ib 20 V in 45NV57 


* Pulling force in pounds required to lift rated load. 


za 


550- and 1000-Ib. Mini 
Ratchet Chain Pullers 


= Weston-type load brake 

= Single-stage reduction gearing 

= Hardened and plated alloy steel load chain 

= Load-tested 

= Meet ANSI/ASME B30.21 Standards 
One-handed operation from any position. Free- 
chaining feature enables quick load attachment. 
Constructed of forged steel. Upper and lower hooks 
include latches to secure loads. Feature rubber grip. 


Pull to Min. 


Load Lift Rated Between Lever Item 
Capacity Load Hooks Lift Length No. 

550 lb 6016 9%sin  5ft бип  5YGF5 
1,0001. 79lb = 10%sin  10ft 8°%sin 425267 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


45NV54 


30 nt 


1146094 04 14] 


г 
Д 


69-6 9-5 3 
= єз 
— 


5-2 


LIFTING 
I Es. 
Ve-Ton 30-Ton 


Yı- to 30-Ton Manually Operated Hand 


Chain Hoists with Overload Protection 


= Load-tested at 150% capacity 

= Forged alloy steel hooks with cast-steel safety latch and bolt-and-lock nut 
= Weatherproof load-holding Weston-type brake with twin pawl design 

= Fully enclosed gearing to protect from debris and contamination 

= Meet HMI and ANSI/ASME B30.16, CE, AS 1418.2 Standards 

= 48RD59 meets ASME B30.16 Standards 

When activated, factory-set overload protection will not let hoist operate, but 
allows operator to lower load (if lifting) or release load (if pulling). Hand-wheel 
design enables hand chain to feed directly into wheel sprocket from any direc- 
tion or angle. Lower block has a thrust bearing, allowing easy rotation of a 
suspended load without twisting load chain. 


Pull to Min. 10 ft LIFT 20 ft LIFT 

Load  LiftRated Between Housing Housing Housing Item Item 
Capacity 1044" Hooks Length Width Depth No. No. 

500 Ib 27 |b 10in 4l^in 3%іп 7%in | 48RD59 — 
1,0001. 500 X 1034in 5йіп 5 in 5 іп 2YAYA 2YAY5 
2,0001.  66lb 12%in 6%in 6%in 5%in 2ҮАҮб 2YAY7 
3,0001.  70lb 15%і 7%⁄in 7%in 6%in 2YAY8 2YAY9 
4000lb — 77lb — 16 “in 8 in тъп 6%in 2YAZ1 2YAZ2 
6,0001. 6010 18% in 7 in вип бип 2YAZ3 2YAZ4 
10,000 Ib 901 25 in 9 in 10in 7 in 2YAZ5 2YAZ6 
200000 860 29%in 10in 14%in 7 %in 2YAZ7 2YAZ8 
40,000 Ib 11210 35%in  13in 25%in 8 %in 2YAZ9 2YCA1 
60,000 Ib 11216 48 in 171 = 25%in 18%in | 2YCA2 2YCA3 


* Pulling force in pounds required to lift rated load. 


HARRINGTON U 
500- and 1000-Ib. LX a 
Series Mini Ratchet 
Chain Pullers 


= Rugged die-cast aluminum 
body with steel frame 
= Weston-type load brake 


= Compact, low headroom for ү 
use in tight quarters a 
= Strong hook latches with notched tip г 
в Nickel-plated, Grade 100 load chain һ 
= Load-tested . 4zY93 
= Meet ANSI/ASME B30.21 Standards ы. 
Designed for fine adjustment of load tension. \ 
Provide exceptional ratio of compact size to ( 
lifting power. 2 
5 ft LIFT 10 ft LIFT 15 ft LIFT 20 ft LIFT 
Load Pull to Lift Item Item Item Item 
Capacity Rated Load No. No. No. No. 
500 Ib 40 Ib AZY92 49CY80 49СҮ81 49СҮ82 
1,000 Ib 62 Ib AZY93 45NV38 45NV39 49СҮ83 
1057 


MATERIAL HANDLING 
Lever Chain Hoists 


Overload Protection 
1,500 Ib 311 
3,000 Ib 491 
6,000 Ib 711 


29XP45 


Load Pull to Lift 
Capacity Rated Load* 
No Overload Protection 
1,500 Ib 31 Ib 
3,000 Ib 49 Ib 
6,000 Ib 71 lb 


b 
b 
b 


Min. 
Between 
Hooks 


12 5Va in 
15 % in 
20 1% in 


12 5% in 
15 % in 
20 1% in 


ыш 


Lever-Operated 3⁄4- to 
3-Ton Chain Pullers 


= Powder-coat finish 

a Ratch and pawl mechanical load brake 
a Zinc-plated hardened steel chain 

= Single reeved 

a Available with Overload Protection 

= Weston-type brake 

= Meet ANSI/ASME B30.21 Standards 


5 ft LIFT 1OftLIFT | 15ftLIFT | 20 ft LIFT 

Item Item Item Item 

No. No. No. No. 
42X43 42X44 48ME55 42X45 
42X46 42X47 48M E56 42X48 
5HT16 42X49 48ME57 42X50 
29XP45 29XP46 49CX78 29XP47 
29XP48 29XP49 49CX79 29XP50 
29XP53 29XP51 49CX80 29XP52 


* Pulling force in pounds required to lift rated load. 


Load 


1500 Ib 54 
2000 Ib 72 
3000 Ib 64 
4000 Ib 59 
5500 Ib 81 
6000 Ib 69 
12000 Ib 12 
18000 Ib 78 
Overload Protection 
1500 Ib 36 
3000 Ib 45 
6000 Ib 69 
12000 Ib 72 


Pull to Lift 
Capacity Rated Load* 
No Overload Protection 


cocos 


coc 


b 


Min. 
Between 
Hooks 


11 in 
11 136 in 
13 13% іп 
14 1346 in 
14 %e in 
15 39. in 
21 54e in 
26 '%e in 


11in 
13 1964 in 
15 395. in 
21 %6 in 


H A KTTO GROUP COMPANY N 


Lever-Operated ?/- to 
9-Ton Chain Pullers 


= Compact, steel body 
= Weston-style load brake 
= 360° hook rotation 
= Dual-stage reduction gearing 
= Hardened alloy steel, nickel- 

plated Grade 100 load chain 
= Load-tested 
a Use horizontally, vertically, inverted, 

or at any other load angle 
= Meet ANSI/ASME B30.21 Standards 
» Shipyard hooks are available 

on Grainger.com® 
Spring-loaded, free-wheel device safeguards 
against accidental free wheeling. Designed 
with patented heat treating process on hooks 
to prevent fracturing under overloads. Durable 
internal components provide dropped load 
prevention in case of abuse. 


5 ft LIFT 10 ft LIFT 15 ft LIFT 20 ft LIFT 

Item Item Item Item 

No. No. No. No. 
1TAH9 1TAJ1 23XR44 23XR45 
1TAJ2 1TAJ3 23XR48 23XR49 
1TAJ4 1TAJ5 23XR50 23XR51 
23XR57 23XR54 23XR55 23XR56 
1TAJ6 1TAJ7 23XR58 23XR59 
1TAJ8 1TAJ9 23XR60 23XR61 
23XR67 23XR64 23XR65 23XR66 
23XR75 23XR72 23XR73 23XR74 
GHJE8 GHJE9 23XR46 23XR47 
6HJFO 6HJF1 23XR52 23XR53 
6HJF2 6HJF3 23XR62 23XR63 
23XR71 23XR68 23XR69 23XR70 


* Pulling force in pounds required to lift rated load. 
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Load Pull to Lift 

Capacity Rated Load* 
No Overload Protection 

1,500 Ib 42 |р 

3,000 Ib 46 Ib 

6,000 Ib 68 Ib 
Overload Protection 

1,500 Ib 42 Ib 

3,000 Ib 46 Ib 

6,000 Ib 68 Ib 


Details on page A1. 


Scan. Order. Done. == 


za 


Lever-Operated 3⁄4- to 
3-Ton Chain Pullers 
with Double Disc Brake 


= Dual-stage reduction gearing 

= Metric rating, 2200 Ib./ton 

= Hardened, Grade 80 steel load chain 

= Load-tested 

a Available with Overload Protection 

= Meet ANSI/ASME B30.21 Standards 
Double disc brake provides exact load posi- 
tioning and tensioning. Capacity-adjusted 
handle force minimizes overloading. Short 
handle stroke with ribbed grip rotates 360°. 
Flip selector to neutral for free chaining. 
Hardened swivel hooks with safety latches 
secure and align loads. Steel construction 
with zinc-/nickel-/chrome-plated finish. 


Min. 5 ft LIFT 10 ft LIFT 20 ft LIFT 

Between Item Item Item 

Hooks No. No. No. 
111%6іп | 3TP94 3TP92 3TP93 
14% in 3TP97 3TP95 3TP96 

18 ^in 3TRO1 3TP98 3TP99 
111%6іп | 29XP38 29XP36 29XP37 
14% in | 29XP41 29XP39 29XP40 
18 “іп | 29XP44 29XP42 29XP43 


* Pulling force in pounds required to lift rated load. 


Pull to Min. 
Load Lift Rated Between 
Capacity — Load* Hooks 
1,500 Ib 31lb 12 %ein 
3,000 Ib 48 Ib 15 in 
6,000 Ib 71 Ib 18 % in 
12,000 Ib — 751b 24 % in 
18,000 lb 80 Ib 27 %e in 


Ig Ss. 
Lever-Operated 3⁄4- to 


9-Ton Chain Pullers with 
Overload Protection 


= Twin-pawl, weatherproof 

Weston-type load brake 
a Zinc-plated steel chain 
= Load-tested at 150% capacity 
= Extra set of latches are included 
= Meet CE, AS 1418.2 and ANSI 

B30.21 Standards 
When activated, factory-set overload protection 
will not let hoist operate, but allows operator to 
lower the load. Feature safety chain stop, rubber 
grip, and fully enclosed lift wheel that protects 
gears. Powder-coat finish. 


5 ft LIFT 10 ft LIFT 15 ft LIFT 20 ft LIFT 

Item Item Item Item 

No. No. No. No. 
5GAM7 5GAM8 5GAM9 5GANO 
5GAN1 5GAN2 5GAN3 5GAN4 
5GAN5 5GAN6 5GAN7 5GAN8 
5GAN9 5GAPO 5GAP1 5GAP2 
5GAP3 5GAP4 5GAP5 5GAP6 


* Pulling force in pounds required to lift rated load. 
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T500 Series 
6XXG2 


TU Series 
6ХХҒ6 


Rescue Kit 
6XXJ1 


AAractel 
Griphoist/Tirfor Cable Hoists 


Manual Cable Hoists—Portable, safe, reliable, and efficient 
lever-operated wire rope hoist with traversing wire rope. 
One-person operation allows lifting, pulling, or placing loads 
without exceeding maximum working load limit. . 

= Overload protection 

= No wire rope length limit 

= Meet ASME/ANSI B30-21 Standards 


Cable Hoist Rescue Kits—Include steel box with 60-ft. 
galvanized wire rope, telescopic handle for hoist, snatch block 


pulley, 6-ft. wire rope sling with choker hook, and 6-ft. and 9-ft. 


wire rope slings. 


Lifting Min. Between Item 
Capacity _ Cable Length Hooks Hook Opening No. 
Manual Cable Hoists 
1500 Series _ 
2,000 Ib -30f 205i Tin 6XXG2 
4.000 Ib 60 ft 26 in Tin 6XXG3 
8,000 Ib 30 ft 29 in lin 6XXG4 
TU Series - 
. 2,000Ib 304. 28 Vin Tin . 6XXF6 _ — 
| 6 3 - 
b 3 
Rescue Kits IE - 
2,000 Ib 60 ft 
4,000 Ib 60 ft — BXX. 
8,000 Ib 60 ft lin 6XXJ3 


FIND MORE ONLINE 


Can't find it here? 


Go to Grainger.com? today to see 
our full selection of over 1.5 million 
products and the services and 
solutions to help you get it done! 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


MATERIAL HANDLING 
Cable Hoists & Ratchet Pullers 


ы Cable Ratchet 
> Puller 
? 61LA35 


Web Ratchet 
Puller 
61LA37 


€ YQ (QI V IA TC vue қ 
а mR OO Eine Re 
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Rope Ratchet 2502 / ле 
Puller 
52М009 


Dayton} . MAASDAM di 
Ratchet Pullers poen (WESTWARD witli Wes 
Use to assist with efficient lifting, towing, WEB PULLER 

pulling and tensioning. Large ratchet diameter = Meets ASME B30.21 Standards 

with high tooth count permits accurate posi- риа! interlocking ratchet drive mechanism for 
tioning of loads. Zinc plated, heat treated steel long-lasting durability in electrical utility work, 
latch hooks resist corrosion. construction, and industrial maintenance/ 
CABLE PULLERS repair operations. 115"W nylon strap. 

= Meet ASME B30.21 Standards ROPE PULLERS 


Positive locking ratchet mechanism on Dayton — geal for recovering vehicles, securing material 
models. Dual interlocking ratchet-drive to trucks, handling logs and stumps, moving 
design on Westward models that centers load boats and trailers, transporting furniture, and 
stresses across unit for easier operation while clearing debris. Single interlocking ratchet 
lifting or pulling. Heavy-duty aircraft cable design. Can accommodate an unlimited length 
helps withstand high tension and heavy loads. — of 14" dia. rope. 

%e" cable dia.; except 61LA34 is 1⁄4". 


Min. Hook Item 
Description Lifting Capacity Pull Capacity Between Hooks Opening Brand No. 
Cable Ratchet Puller 
With 6 ft. cable 1,000 Ib 1,000 Ib 21 in 7 in Dayton — 61LA32 
With 7 7 ft. cable 1,500 Ib 1,500 Ib 21 in Ain Westward 61LA36 
With 15 ft; 7 % ft. cable 1,000 Ib, 2,000 Ib 1,000 Ib, 2,000 Ib 24 in 1 in Dayton 61LA33 
With 15 ft. cable 1,000 Ib 1,000 Ib 16 in Yin Westward 61LA35 
With 20 ft; 10 ft. cable 1,000 Ib, 2,000 Ib 1,000 Ib, 2,000 Ib 19 in %in Dayton 61LA34 
Web Ratchet Puller = Ж RN 
Without cable — 1,000 Ib 17 in 7 in Westward 611Ү37 
Rope Ratchet Puller 
Without Rope 15 Ib 1,500 Ib 8 in 1in Maasdam 52М007 
With 20 ft. rope 15 Ib 1,500 Ib 8 in lin Maasdam — 52ND08 
With 50 ft. rope 15 10 1,500 Ib 8in lin Maasdam — 52ND09 
With 100 ft. rope 15 Ib 1,500 Ib 8in 1in Maasdam — 52ND10 


MATERIAL HANDLING 
Hoist Trolleys 


25K805 


Quick-Install Push Trolleys lis 


= Sealed bearings Attach lifting devices such as hoists to portable gantry 

= Include suspension bail cranes of permanent workstations. Steel trolleys utilize 
a manual screw to adjust flange width or tighten to keep 
trolley stationary. Accidental changes in trolley width are 
avoided through the use of a locking ring. 


Load Fits Beam Fits Beam Min. Head Trolley Item 

Capacity — Height. Flange М“ — Radius Curve Room To Bail Wheel Dia. Мо. 
With Bail 

10001» 3into15in 2%into5%in 18%in  S5into6%in  2%sin 55HE58 
2,000 lb Sinto24%in  3into8in 27% in 5%віпі07 ^in 2'/ein 55НЕ59 
With Clamp — — rs ЖЕТЕ 

20006 — 11081 = б іп 2 vein 25К80: 
4,000 Ib — ~ 3intoB8in = 6in- 3%in 25К806 
6,000 Ib = 3 into 8in = 5 15 in 31%віп 25K807 
10,000 Ib — 4intoi2in — 7 "sin 4% іп 25К808 
200000 — біп 10 12 in = 71біл ^ Sein  25K809 


* Dimensions given are for minimum I-beam and will vary with larger beams. 


exTG8 
KY DAVIDROUND 


Engincered Handling Solutions Since 1869 


Stainless Steel Trolleys 


= FDA-Approved bearings and lubricants 
= Meet ANSI/ASME B30.16 Standards 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


55HE63 
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Easy-Rolling Push Trolleys 


a Use with electric, air, and manual hoists 

a Fit flange widths up to 6" 

» Sealed precision bearings 

Maintenance-free trolleys have solid machined cast-iron wheels. Self-aligning, 
wraparound side plates prevent falls in case of wheel failure. 


Load Fits Beam Fits Beam Min. Head Room Trolley Item 
Capacity Height Flange W* — Radius Curve То Bail Wheel Dia. No. 
1.0001:7 Зіпіо15іп 2%into5%in 23 %in 1%in 2 Vie in 55HE63 
2,0001b Sinto24%in  3into8in 31 V in 127 in 2% in 55HE64 
4,000 lb Ginto24%in 3% to 8 in 39 іп 1176 іп 31/шіп 55HE65 


* Dimensions given are for minimum I-beam and will vary with larger beams. 


36T678 


| 
Ыш} 


Geared Beam Trolleys 


Gearing provides positive load positioning along the beam. Lightweight trolleys 
fit most I-, S-, and W-beams. Designed with durable baked enamel paint protec- 
tion and precision ball bearing wheels. Feature antidrop plate and individual ID 
tag. Individual test certificate and serial number included. 


. А К Load Fits Beam Min. Head Trolley Item 

Ideal for washdown production areas. Sealed bearings for low- and high- Capacity Flange W* — RadiusCurve Воот To Bail — Wheel Dia. ЕТЕ 
i 2,000 Ib 2% in to 8 in 39 in 42% in 2 3/5. in 36T678 
temperature environments. 4,000 Ib 3% in to 8 in 51 in 6 %a in 2 iin 361679 
Load Fits Beam Fits Beam Head Trolley Item 6,000 Ib 3% in to біп, 99 in_ ГАГА 2% in 367680 
Capacity Height Flange W*_ __ Whee 10,000 Ib 4% in to 8 in 63 in 9 382 in 3 5y64 in 36T681 
2.000 Ib 5intoi8in ^ 3into6in i 3 іп BXTGE 20,000 Ib 5into8in - 118 in EE 5 196 in 36T682 
3,000 Ib 6into24in __3%sin to 7 in 6 in 3 A in 6XTG9 40,000 Ib — 8⁄4 in to 13 іп 157 in _9 9. in 6 "Ye in 361683 
4,000 Ib 6into24in  3%einto7 in 6 in 3^ in 6XTHO 60,00011: 57% іпіо 13 in 197 in 15 Түз in 7 Sin 36T684 


* Dimensions given are for minimum I-beam and will vary with larger beams. 


* Dimensions given are for minimum I-beam and will vary with larger beams. 


Caution! Obtain professional structural engineering assistance to determine 
load carrying capability of new and existing structural steel beam work. 


1060 GRAINGER. 


ETL! 


Find even MORE on Grainger.com® 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Trolleys, Clamps & Spreader Beams 


E | 


Dayton} 
ШАА a 
Beam Clamps 


= For commercial, construction, 
and industrial applications 
= Adjustable to fit a wide range of beam sizes 


Provide a temporary or permanent mount to 


HARRINGTON 


A KTTO GROUP COMPANY 


15- to 10-Ton 
Push Trolleys 


= Load equalizing 


tapered or flat I-beams. In addition, they posi- suspension Feature specially designed contoured 
tion the load beneath the center of the I-beam. = Maintenance-free wheels that fit both tapered and flat flange 
Designed to reduce l-beam stress by apply- 4zw25 sealed ball bearings beams. Load equalizing suspension distrib- 
ing the load inside of the flange edge. Include a Fit both tapered and utes the load to all wheels. Sealed precision 
suspension bar. Comply with ASME Standards. flat-flanged beams ball bearings are lubed for life and offer 
= Meet ANSI/ASME smooth movement, with low friction and 
Item ei 
Safe Working Load Jaw Cap. Brand No. B30.11 Standards long life. 
3 in to 7^ in Harrington 23ХТ08 
2,000 Ib T а Load Item 
3into9in Dayton 3KR11 Capacity Fits Beam Flange W Min. Radius Curve Head Room To Bail No. 
4,000 Ib 3into9 in Dayton 3KR12 1,000 Ib 2% to 4 in 1376 in 376 in 23XR96 
Зіпіо 7/2 іп Harrington 23XT09 2,000 Ib 2% in to 5 in 17% in (ДП 23XR97 
6,000 Ib 3s in to 121982 in Dayton 3KR13 4,000 Ib 3196. in to 6/6: in 213. in 5 yin 23XR98 
н 4into 12 in Harrington 23XT10 6,000 Ib 3196 in to 6 Ya in 25 9A in 6 76 in 23XR99 
10,000 Ib 3s in to 127942 in Dayton 474125 10,000 Ib 45a in to 8774: in 78% in 3 іп 23XT01 
: 4into 12 in Harrington 23XT11 16,000 Ib 5% in to 82782 in 118 1% in 4% in 23XR94 
20,000 Ib біп to 13% in Harrington 6HJH8 20,000 Ib 5% in to 82V in 118 Жіп 456 in 23XR95 


Caldwell 


Lifting and Spreader Beams 

Provide safer lifting and movement for long, heavy objects with hoist or 
lifting equipment and a single-hook, point-of-lifting contact. Beams comply 
with ASME Standards. 


Working Overall Item 
Load Limit Max. Spread Міп. Spread Headroom Length No. = a 
Adjustable Spreader Beams w/Hooks ! Adjustable Nonconductive 
72 in 48 in 48 to 57 in 72in 5TDH2 a with Hooks 8N230 
4,000 Ib 120 in 72 in 72 to 88 in 120 in КИЛЕШ, 5TDH2 
240 in 144 in 132 to 166 in 240 in 5TDH5 
72in 48 in 55 to 64 in 72in 5TDH6 
10.000 Ib 120 in 72 іп 7910 95 іп 120 іп STDH7 Working Overall Item 
' 168 in 96 in 102 to 126 in 168 in 5TDH8 Load Limit Max. Spread Min. Spread Headroom Length No. 
240 in 144 in 138 to 172 in 240 in 5TDH9 Nonconductive Battery Spreader Beams 
72in 48 in 60 to 69 in 72in 5TDJO 4.800 Ib 36 in 36 in 29 in 36 in 96315 
20,000 Ib 120 in 72in 74 to 111 in 120 in 5TDJ1 i 42in 30 in 39 in 36 in 8N230 
168 in 96 in 108 to 132 in 168 in 5TDJ2 36 in 36 in 30 in 36 in 8RH01 
30.000 Ib 72 іп 48 in 64 to 72 in 72in 5TDJA 7,000 Ib 42 іп 30 in 40 V^ in 36 in 8AJD4 
' 168 іп 96 in 111 to 135 in 168 in 5TDJ6 45 in 24 in 18 Жіп 50 in 5TDK2 


Qaldwell 


Composite Lifting 
and Spreader Beams 


Beams are designed with an innovative composite material that is bonded 
together to form lightweight lifting products. Nonconductive, noncorrosive, , 
and less than half the weight of steel. Meet ASME Standards. ў 


Кә 


39RK28 


2 
Working Usable Upper Usable Upper Overall Item 
Load Limit Max. Spread Headroom Ва! Length Вай! Width Length No. 
Lifting Beams 
24 in 13 Yin 2in 1% in 24 in 39RK28 39RKO8 
36 in 13 Yin 2in 1%in 36 in 39RK53 
500 Ib 48 in 13 Yin 2in 1%in 48 in 39RK68 
72 in 16 ^in 2 in 1 in 72 in 39RK14 
96 in 16 ^ in 2in 1^in 96 in 39RK29 Working Usable Upper Usable Upper Overall Item 
24 in 13 16 in 116 in 1 іп 24 in 39RJ95 Load Limit Max. Spread Headroom Bail Length Вай! Width Length No. 
36 in 13 1916 in 1 194 in 1v in 36 in 39RK72 24 in 24 Vb in біп 2 176 in 24 in 39RK20 
1,000 Ib 48 in 14 16 in 1 54e in Tin 48 in 39RK40 36 in 30 % in 5in 2 4c in 36 in 39RK27 
12 in 16 '%c in 1 54e in 1v in 72 in 39RK62 1,000 Ib 48 in 36 іп 5in 2 Ac in 48 in 39RK26 
96 in 18 16 in 1 54s in 1 in 96 in 39RK61 72 in 48 Yin 5in 2 Ac in 72 іп 39RK18 
24 in 19 % in 410 in 2 1946 in 24 in 39RK23 96 in 62 in 5 in 2 Ac in 96 in 39RK09 
2.000 Ib 36 in 19 % in 4% in 2 1916 in 36 in 39RJ94 24 in 25 in біп 2 1916 in 24 in 39RK31 
! 48 in 21 %in 4 in 2 194 in 48 in 39RK43 36 in 31 in 5in 2 4c in 36 in 39RK54 
72 іп 23 % in 4 in 2 1946 in 72 in 39RK75 2,000 Ib 48 in 37 in 5in 2 Ac in 48 in 39RK65 
24 in 21 19% in 4 9e in 2 1946 in 24 in 39RK39 72 in 51 in біп 2 1946 in 72 іп 39RK57 
4,000 Ib 36 in 24 Yin 4 s in 2 1946 in 36 in 39RK51 96 in 64 in 5in 2 Ac in 96 in 39RK50 
48 in 25 1% in 4%ein 2 1916 in 48 in 39RK22 24 in 27 in біп 2 1916 in 24 in 39RK03 
6.000 Ib 24 in 24 16 in 4%e in 2 194 in 24 in 39RK46 36 in 33 in 5in 2 4c in 36 in 39RK34 
р 36 іп 24 1%в in 4 9e in 2 19e in 36 in 39RK32 4,000 Ib 48 in 40 in 5in 2 Ac in 48 in 39RK56 
Spreader Beams 72 іп 53 in 5in 2 Ac in 72 in 39RJ96 
24 in 24 in 5 in 2 1946 in 24 in 39RK08 96 in 65 in 5in 2 Ac in 96 in 39RK33 
36 in 30 in 5 in 2 134e in 36 in 39RK17 24 in 27 in 5in 2 176 in 24 in 39RK10 
500 Ib 48 in 36 in 5 in 2 1946 in 48 in 39RK21 6.000 Ib 36 in 33 in 5in 2 4c in 36 in 39RK13 
72 in 48 in 5in 2 1916 in 72 іп 39RK07 4 48 in 42 in 5 in 2 19e in 48 in 39RK42 
96 in 60 in 5 in 2 19e in 96 in 39RK25 72 in 54 in 5in 2 1946 in 72 in 39RK35 
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MATERIAL HANDLING 


Portable Gantry Cranes 


Adjustable- 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


: Gantr 
Height Steel Min. 1 Max. | Crane І Beam 
Load Beam Beam Gantry Clear IBeam Flange Wheel Item 
Capacity Height Height Crane Span Span Height Width Dia. No. 
Adjustable-Height Aluminum - DAYTON 
92in —122in  6fti0in 6ft  60in 33in  8in  4EER2 
92in  122in 6її7їп 6ft  60in 344in  8in  55AJ07 
20001: 921 —122in  8ft8in 8ft  60in 344in 8in  55AJ08 
92in 122in  10ft8in 108 8.0in 40in  8in  55AJ09 
ii4in  144in 8#8іп 8ft  60in 344in 8in 55АЛ0 
92in  122in  7ft2in  6ft4in 80in 40in  8in 55АЛ1 
4000 lb — 92in — 122in 1182іп 10ft4in 80in 40in  8in  55AJ12 
ii4in  144in —11ft2in 1084іп 8&0in 40in  8in  55AJ13 
Adjustable-Height Steel - CALDWELL 
70'%вїп 108in 14ft11%in 14ft4in 80in 4.0in біп 40М901 
72in 108іп 12ft11%in 12ft5in 8.0in 4.0in біп 40M899 
84in 120іп 10ft11%in 10ft5in 6.0in 3.33in біп 40М905 
200010 88 %%ein 144in 14811%іп 14ft4in 8&.0in 4.0in біп 40М913 
$ 96in 144іп 10ft11%in 10ft5in 6.0in 3.33in біп 40М911 
С» 06i  144іп 12ft11%in 12ft5in 80in 40i біл 40М012 
Idwell 108in 168іп 10ft11%in 10ft5in 60in 3.33in біп 40М917 
. 74 190 in 108in 10ft11%in 10ft5in 9.0іп 40іп 8іп 40М935 
Adjustable- and FR 869 in 120i 10ft11%2in 10ft5in 8.0in 4.0in  8in 40М941 
z Б | 92in 144іп 14411%іп 14ft4in 10.0in 4.66in  8in 40М949 
- C in 144іп 10411%іп 10ft5in 80іп 40in  8in  40M947 
Fixed Height | емшинин | 400016 — 98in 144іп 12811%іп 12ft5in 80in 40in 8in 140М948 
Gantry Granes 10457, in 168in 14811%іп 14ft4in 10.0in 4.66in 8іп 40М955 
110'9e in 168in 10ft11%in 10ft5in 8.0in  40in 8іп 40М953 
i 1101%әп 168in 12ft11%in 12ft5in 80in 40in 8іп  40M954 
= Balanced design for easy г 128 sin 192in 12811%іп 12ft4in 80in  40in  8in 21710 
rolling even under load іп 120i  10f5/in 9ft5in 100іп 4.66in  8in 40М977 
» Simple, bolt-together construction eogoip 106 sin 168in 14й5%п 9й5іп 10.0in 4.66in 8іп 40М901 
; 108in 168іп 10ft5%in 9ft5in 10.0in 4.66in  8in 40М989 
Easy set-up and maintenance 108in 168іп 12ft5%in 11ft5in 10.0in 4.66in  8in 40990 
= Conform to AISC, OSHA, and Asin 144in 14f%5%in 13f4in 120in 5.5in  8in 40М022 
CMAA Specifications 3000 1b — 26n — 144in 1045Уіп 9й5іп 10.0in 466in Gin 404020 
. . . | ) И 106 '%sin 168in 14ft5%in 13ft4in 12.0in 5.5in 8іп _ 40N028 
Adjustable-Height Aluminum—Lightweight, all-aluminum gantry cranes 108in  168in 20ft4in 19й5іп 150in 5.5in 8іп 40М030 
are perfect for applications where crane weight is critical. Height and span are 1000010 — 108in 168іп 10ft5%in 9ft5in 120in 55in 80 140М062 
adjustable. Height adjusts down from maximum in 6" increments а ОН 
| . Height adj : 120in 120іі  12ftilin 12ft4in 80in 40in біп 40М748 
= 4 phenolic swivel casters 20001 —120in —120im  14ftiiin 14ft4in 80in 40п біп 40М749 
. К Й : 120in —120in  10ftiiin 10ft4in 60іп 333in біп 40М747 
Adjustable-Height Steel—Heavy-duty, supported leg design. Adjustable span 1441  144in  12ftiiin 12ft4in 8.0in 4.0in біп 40М754 
on 10- to 16-ft. models. Height adjusts down from maximum in 12" increments. 120 Ш 120 іп H SUED IE ЕШ fan i in EE 
n In ІП ІП ІП RU -00 In In 
= 4 steel swivel casters 400010 144 144шт 12 ft11in12ft4in 80in 401п  8in 40М778 
" " ; ; ; 192in  192in  16ftiiin 16ft4in 10.0in 4.66in  8in 40М792 
Fixed-Height Steel—Designed with Supported legs for heavy-duty applica- 120in 120in ЧО АИ и 9ft4in 120in 55in  8in  40M844 
tions. Adjustable span is standard. Assembly instructions provided. 10000 lb —92 п 192in 14844У1п 13fi4in 15.0 55in  8in 40М864 
= 4 steel swivel casters 16000101 —192in 192 in 20 ft 18ft6in 16.43in 7.12in 8in 40М890 


A 


Portable Steel and 
Aluminum Gantry Cranes 


where repeated assembly and knock- 
down is required. Pinned-together 
modular design completely disas- 
sembles. Casters feature 4-position 


Heavy-Duty 
Steel 


1062 


ШИТ 


Heavy-Duty 
Aluminum 


GRAINGER. 


= 4 swivel casters 


a 2 uprights and 1 crossbar I-beam 


Accept most manual and electric 
hoists and trolleys (not included). Ship 


unassembled. 


Heavy-Duty Steel—Casters feature 


a 4-position swivel lock in 90° 
intervals. 


Heavy-Duty Aluminum—Suitable 


Find even MORE on Grainger.com® 


swivel locks in 90° intervals. 


Adjustable-Height Models—Adjust 
in 6" increments by using come- 
along, fork truck, or overhead crane 
(not included). Uprights have ratchet 
puller/come-along attachment points. 


for two-person assembly in the field or 
Gantry 
Міп. 1 Мах.! Gantry Crane | Beam 
‘sche EUR Load Beam Beam Crane Clear Beam Flange Wheel Item 
4 Capacity Height Height Span ^ Span Height Width ^ Dia. Color No. 
Fixed-Height Heavy-Duty Steel 
PRNIUEPKCHES 90in —90in 6ft ^ 5ft9in 40in 2.66in  5in Blue 48Т036 
2,000 lb  120in 120in  10ft 7ft6in 60in 40in Gin Blue 48Т030 
120in 120in 20% 17Ябіп 10.0in 4.0in 8 in Blue 48TC31 
4.00015 120in 1201п  10ft 7ft6in 80in 40in  8in Blue 48Т032 
Adjustable-Height Heavy-Duty Steel s 
4 90in 14411 108 7ft6in 60і  40in  8in Blue 481025 
20000 102in 166іп  15ft 12ft6in 60in 40in 8 in Blue 48TC27 
114іп 169in 100 7ft6in 60in 401 8іп Blue 48TC26 
400016 —20,in_  144in 108 7ft6in 8121 40п 8 Blue ^ 48TC28 
: 102in 168in 10 7ft6in 82in 4.0in 8 in Blue 48TC29 
Adjustable-Height Heavy-Duty Aluminum 
2000i 1/4 in_  144in — 8ft 6f 60 331in Bin Gray 48ТС23 
з Tigin 144іп 12 100 80і  40in 8in Gray 48TC22 
4,000 16 921 1221 10 8ft 8.0in  4.19in 8 in Gray 48TC24 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Jib Cranes 


Wall-Mounted 
Full Cantilever 


Wall-Mounted 
Cantilever 


Wall-Mounted 


Tie Rod 
Height Item Height Item 
Reach Under Span Brand No. Reach Under Span Brand 0. 
8 ft Caldwel 40M371 ft Caldwe 407468 
0 Cal dwe 40M378 Oft Cal dwe 40 M475 
Ca iet 12 fi Caldwell 40M385 Үү 12ft Harrington 482H23 
aldwe aldwe 
А Idwell —— — tale — M - 
Jib Cranes and казы чүс 16 а m 40399 16 ft ав | 4014496 
- - | 
Mounting Kits HARRINGTON з С Дык Саон 
0 Cal dwel 40M 379 Oft Cal dwe 40 М476 
Cranes accommodate most standard trolleys that aldwel ОЛ Calwel 40M483 | 
= : — —A44ft — -—Hamington ^ 482H24 
support electric or manual hoists. Anchor bolts not 18ft SS бае 1 mE 4011303 MU піл Ж. 
included. Mounting kits support hoists and trolleys — {8ft Caldwell 40M408 | 27-488 Caldwell 40505 | 
(not included). lel ШІМ ——— — — — їй Cadwell A49MATi - 
0 Cal dwel 40M 380 0 t Cal dwel 40 M478 
WALL-MOUNTED 12 ft Caldwel 40M387 4 12 ft Harrington 482H25 
2 "m 20ft С 14ft — Caldwell —  40M394 | 8ft Н Caldwell — — 40N482 — 
Rotate up to 180° in large applications. Up to 35-ft. — et — Caldwell — 40М402 — — et — — Caldwell — — 40M499 — 
span on tie rod style. Heavy-duty fittings made SS  — C — ЖИН” (а qwe 40M409 к= аме О ft fa dwe 40M507 
with roller bearings and zerk fitting for easy field "ü00lbCapaiy — ^ — — — — —— © — — — ——-88 — — Caldwell 40M472 — 
lubrication. Easily mount to reinforced columns — i nt MADE" Mi Шм ee ji Тайна. 4014479 
or walls. Include beam with end stops, fitting kit, — —19f бајфмеї — 40M43i 20 ft — i —— ao МИТ we 
and assembly hardware. Painted safety yellow. 8ft — un Cawet  40M438 Е dwe 40M438 EXC NENNEN ae f Ca gwe 40М501 
BASE-MOUNTED PILLARS 181 (а дме! 40M452 азва 20 ft aldwell 40М515 
Rotate 360? on tapered roller bearings with self- 8ft Harrin ton 482H05 8ft Caius -— € 516 
aligning guide rollers. Heavy gussets reinforce base — i АШЫ ЙМ? _ Tu ETE 10M5 
plates to ensure alignment and rigidity. Rolled steel, 10 ft 144 Caldwe 40439 8ft i4ft Caldwell  40М535 - 
P f — iet Caldwell ^ 40M446 
wide-flange beams provide smooth trolley travel, —— adwel — MM S— et Юе gomis 
with stops at both ends. Concrete footing required. aldwel — 20f 77 Caldwel 40M556 | 
8ft Cal dwel 40M 419 Б Cal dwe 40M517 
" Beach — tom 108 Harrington 482H07 10 ft Harrington 482H27 
ap. вас! ran 0. alawe 210у/6 
Wall Mounted 12 ft 14ft Caldwel 40M440 10 ft 14ft Caldwe 4011536 
Тіе Вой 6 Cal dwel 40M447 6ft Cal dwe 40М543 
00 Ib 0% Harrington 482692 alawe 8ft Cal dwe 40 М550 
Б arrington 2 ) ( alawe 40M 461 20 t Cal dwel 40 M557 
arrington 8 Cal [dwel 40M420 8ft Cal dwe 40M518 
2.200 Ib arrington jfi Harrin ton 487Н08 0 t Cal dwel 40 M523 
antilever aldwe 2ft Cal dwe 40 M530 
550 Ib. 10ft Harrington 48ZH03 14 ft ТАЯ Caldwe 40М441 12 ft 14 ft Caldwe 401537 
arrington 6 Cal (ме 40М448 6ft Cal dwe 40M544 
arrington 8 ( alawe 40M 455 8 t Cal dwel 40 M551 
arrington 20 Cal (ме 40M 462 20 ft Cal dwe 40 M558 
arrington 8 f ( alc wel 40M 421 8 t Cal dwel 40 M5 9 
arrington ) ба [dwel 40M428 Oft Cal dwe 40M524 
2 Hai rington 482H09 


arrington rri 12% Harrington 482H28 
16 ft aldwel 14ft arrington 


Height Item 16fi Harrington 48ZH21 t aldwe! 
Reach Under Span Brand No. адме! 18 ft Caldwe 407552 
ase Mounte! 20 fi Caldwel 40M463 20 ft Caldwe| 40M559 
500 Ib Capacity 8 ft Caldwe 40M422 161 12ft Harrington 487Н30 
8 ft aldwe| 40M367 10 Caldwell 40M429 14 ft aldwe 40M539 
10 ft Caldwe 40M374 121 Caldwe 40M436 12ft Harrington 482H31 
12ft Caldwe 401381 18 ft 141 Caldwel 40M443 12ft aldwell 40M533 
8ft 14ft Caldwe 4011388 161 Caldwe 40M450 18 ft 16 ft Caldwe 40M547 
16 ft Caldwe 4011395 18 Caldwel 40M457 18 ft aldwell 40М554 
18 ft Caldwe 4071403 20 fi Caldwe 40M464 aldwe| 
20 ft Caldwe 40M410 8 ft Caldwe 40M423 10 ft Caldwe 40M527 
8 ft Harrington 48ZH16 101 Caldwe 40M430 12ft Caldwe 40534 
arrington 128 Harrington 48ZH22 20 ft 16 ft Caldwe 401548 
aldwel 20 ft aldwel 18 ft Caldwe 401555 
10 ft 14 ft Caldwe 4011389 16 Caldwe 40M451 20 ft Caldwe 40M562 
16 ft Caldwe 4011396 181 Caldwel 40M458 6000 Ib Capacity 
18 ft Caldwe 4011404 201 Caldwe 40M465 arrington 
20 ft Caldwel 40M411 2000 Ib Capacit 10 ft 10% Harrington 482H32 
8t Caldwe 40M369 8t Caldwe 40М466 10 ft Caldwe 40M564 
10ft Harrington 482H17 10 fi Caldwel 40M473 12% Caldwe| 40M572 
aldwel 128 Caldwe 40M480 12ft 16 ft Caldwe 4011586 
12 ft 14% Caldwel 40M390 8ft 144 Caldwel 40M487 18ft Caldwe| 40M593 
16 ft Caldwe 4011397 16 Caldwe 40M494 i4fi 14ft Harrington 482H33 
18ft Caldwel 40M405 8 fi Caldwel 40M502 16 ft 16ft Caldwe| 40М588 
20 ft Caldwe 40M412 20 fi Caldwe 40M509 10000 Ib Capacit, 
81t Caldwel 40М370 8% Caldwel 40M467 aldwe 
10 ft Caldwe 40M377 101 Harrington 48ZH12 
12% Caldwel 40M384 12 fi Harrington 482H13 
14ft 14% Caldwe 4011391 10 ft aldwel 
16ft Caldwel 40M398 16ft Caldwel 40M495 
aldwel 181 Caldwe 40M503 
20 ft Caldwel 40M413 20 fi Caldwel 40M510 
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MATERIAL HANDLING 
Davit & Jib Cranes 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


302J60 


302J62 


p 
PRODUCT Sc 
ы 
Steel Davit Cranes 


Individually tested and certified at 12596. Each davit crane features 360? 
rotation with four different boom height adjustments. Optional AC and DC 
winches. Cranes include mounting base and steel cable. 


115V AC | 12VDC | MANUAL 
OPERATION OPERATION OPERATION 
Item Item Item 
Cap. Lift Range Finish Base Type No. No. No. 
Zinc Plated Socket Base 302J61 302J64 = 
О іп їо 540 in Zinc Plated Pedestal Base 302J62 302J63 — 
1.000 Ib Zinc Plated ^— Wall Mount Base 321H28 321H29 = 
" Zinc Plated Socket Base — — 302J59 
О in to 660 in Zinc Plated Pedestal Base m — 302J60 
Zinc Plated Ма! Mount Base = = 321H27 


Manual 
Winch 


Qo 


Truck/Floor-Mount Jib Cranes 


Mount to truck trailer bed or floor. POWER WINCHES 
Crane swivels 360°, and boom manu- = 12" x 12" base plate 
ally telescopes. Steel construction DC Models 


with painted finish. Mounting base 
has predrilled holes (hardware not 
included). 

MANUAL WINCH 

= 8" x 8" base plate 

Boom is raised with manual hydraulic 


hand pump. Cable winch raises and 
lowers the lifting hook. 


50-ft., %46"-dia. wire cable and 
12'5-ft. power cord for attaching to 
truck battery (battery not included). 
Handheld remote control on 8-ft. cord. 


AC Models 
25-ft., V4"-dia. wire cable and 9-ft. 


power cord have molded plug. They 
operate with toggle switch on side of 


winch. 
Item 
Cap. Reach Lift Range No. 

Manual Winch 

400 Ib 0 in to 38.5 in біп to 120 in 47824 
Power Winches, 12V DC 

1,500 Ib 43.06 in to 66.75 in 47% in to 73% in 42B22 

2,000 Ib 51.25 in to 87.25 in 59% in to 106% in 47820 
Power Winches, 115V AC 

1,500 Ib 43.06 in to 66.75 in 48% in to 73%e in 47823 

2,000 Ib 51.25 іп 10 87.25 іп 59% in to 106 in 47821 
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49P538 
Base and Cable 
Not Included 


LIFTING $ 


PRODUCT Sic 


CompOZite Davit Cranes 
DAVIT CRANES 

Cranes use a combination of advanced 
composite materials and Mil-Spec, zinc-plated 
Steel to create a light, long-lasting, and easy- 
to-use system for lifting. Composite material 
also has excellent corrosion resistance. Each 
crane is proof tested and includes a test 
certificate. 


MOUNTING BASES 

Include mounting pattern template. Wall- 
mount base has a 360? swivel angle. 
CABLES 

Galvanized assembly is good for general 


purpose use, and stainless steel is ideal for 
corrosive environments. 


Operation Item 
Cap. Lift Range Finish Mode No. 
Davit Cranes 
1,200 Ib О in to 540 in High Gloss 115V AC 48RD46 
1,200 Ib О in to 540 in High Gloss 12V DC 48RD47 
1,200 Ib О in to 660 in High Gloss Manual 49P538 
Item 
Description Cap. Finish No. 
Mounting Bases 
Socket Base 1,200 Ib Mil-Spec Zinc Plated 49P539 
Pedestal Base 1,200 Ib Mil-Spec Zinc Plated 49P540 
Wall Mount Base 1,200 Ib Powder Coated 53DN42 
Cable Working Item 
Size L Load Limit Material No. 
Cables for 49P538 
As in 80 ft 800 Ib Galvanized Steel 49P541 
34 in 80 ft 800 Ib Stainless Steel 49P542 
Жіп 55 ft 1,200 Ib Galvanized Steel 49P543 
3A in 55 ft 1,200 Ib Stainless Steel 49P544 
Item 
Description No. 
Cahles for 48RD46, 48RD47 p 
Cable Assembly, Galvanized, 31" x 90 ft. 58RH60 
Cable Assembly, Stainless Steel, 316" x 90 ft. 58RH61 
Cable Assembly, Galvanized, 4" х 45 ft. 58RH62 
Cable Assembly, Stainless Steel, V4" x 45 ft. 58RH63 


Counterbalanced Mobile Floor Cranes 
Counterbalanced design eliminates the need for front legs. Allows easier 
maneuverability in tight and hard-to-reach areas. Boom is raised with a manual 
hydraulic hand pump. 


Lifting Height Lifting Height Item 
Cap. Max. (in. Min. (in) Boom Length (in.) No. 
500 90 in 5 in 53V» a 77% 5XPG3 
1,000 90 in 5 in 53% a 77⁄2 5XPG4 
2,000 96 in 15 in 53⁄2 a 77⁄2 5XPG5 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Lifting Accessories 


Qaldwell 
Pallet and 
Adjustable 
Load Lifters 


Handheld Vacuum Cups 


Units feature a rubber platform, red-line vacuum 
indicator, check valve, and instant-release lift tabs. 
All except 55JG32 include carrying case. 


M Handle Мах. Load Пел 55JG32 

up Size Material apacity 0. ; 

6inDia ABS Plastic, Aluminum  60lb 55632 Lifters allow the user to convert 
8 in Dia Fiber, Nylon 125 Ib 55J633 an overhead crane into a lift 

3 Ш pia Metal 125 n 554034 truck to handle palletized loads. 
10 in Dia Metal i75ib ^ 554636 55JG33 No slings or chains necessary. 


Adjustable load lifter has 


40146" min., 52146" mid., and Adjustable Lifter 
KEA fem so max. throat heights. 
Handheld Vacuum Cups 2MDE3 Pallet lifters have 48" throat 


height. Meet ASME B30.20 


Attach to most nonporous surfaces without marring or Standard Fixed-Fork Lifter 
scratching. For metal, glass, stone, concrete, laminates, and mM емді 
plastics. A finger-operated vacuum pump removes air from Cap. — Fork Height ped WU. Nit rr i 
between the load and the rubber vacuum pad to hold the 1 Adjustable Load Lifter 
cup in place. A red-line indicator provides a visual warning 4,000 Ib 2in зт 4in УП 1210 stags 
if cup should lose holding power. Include a heavy plastic Fixed-Fork Pallet Lifters . 4 
pad protector, except 2MDE3 and 2MDE4. 6A985 to 6А988 детті юп зп юп Еп STADA 
include a plastic carrying case. 6A984 | Jin іп Аң fin Ип SUE 
? |n ІП 21n in in 
mes МЕ "ipe led No правна ва 5 22 2 ВАН 
1 in Dia Polypropylene — Vertical Handle 3lb 2MDE3 2006: Чп Sm din xm мп зйы_ m 2 in 36 in Tin 25 in 24 in 5ТАЕ9 
Oblong Aluminum T-Handle 40 Ib 2MDE4 


Load Indicators, 
Crane Scales, 


4% in Па Aluminum T-Handle 40 Ib 2МПЕ5 
біп Dia Metal Vertical Handle 70 Ib 6A984 
Bin Dia — A88 Plastic Horizontal Handle — 125 Ib — GASB Ron 

in Dia astic orizontal Handle 
8 in Dia Metal Horizontal Handle 125 Ib 6A986 6A988 Crane Scales, 
9 in Dia Metal Horizontal Handle 15010 6А987 AAractel Eilon Engineering 
10 in Dia Metal Horizontal Handle 175 Ib 6A988 Медна Systems Ца 

if Я 


49P426 


Plate and Beam Clamps — (eenrroe 22ғ450 
Clamps are equipped with a safety mechanism, ensuring the and Crane 


clamp's gripping surface remains in contact with the plate when Dynamometers 
no load is applied or during no load conditions. All clamps are proof TRACTEL 
2... Load Indicators, Wireless 
WARNING: Use the proper size clamp for the load. Lift only ds 
one plate at a time when using vertical plate lifting clamps. Base Layer—Precision force | 
See the manufacturer's manual for additional warnings. sensors measure forces and indi- | 
Safe cate loads. Accuracy: +0.2%. | к 
une timing Pot “ОЧ шш 2 360568 Load Indicators with Remote | 
eA ng roin оа aw Бар. Шу. No. Display—Measure hanging | 


loads (Ib./kg) and tensile forces 


Plate Clamps 


Load Activated Shackle Eye 16,00018  Ointo3in 1  48GP91 (N). Accuracy: +0.1% ( 22F449 [ 
Load Ring 500 Ib Ointo1in 2 360568 0, ЗЕКХЗ 
Nonlocking Load Ring 1000lb Ointo2in 2 366569 and 22F450) and 0.2% (22F443 
Load Ring 3,00010  Ointo2in 2 366571 and 22F444). 
Vertical and 90 Liftin 
Plate Clamps RON CRANE SCALES BY 
Load Ring 1 400 lb 2 in to A in ! 39655 EILON ENGINEERING 
Load Ring i b in to % in | 
pork Close’ Load Ring 400010  Oinioiin 1 360560 Crane dynamometers are load 3EKW7 
Load Ring 6,000 lb Ointoi%in 1 360561 indicators used to measure 
[EET s hanging loads. User-selectable 
mum Load Ring 60001b 3into7%in 1 366566 units of measure and calibration. нет 
E Load Ring 10,0001В 6intoi0in 1 366567 See Grainger.com® for more Cap. No. 
Plate Clamps i i Tractel 
Shackle Eye 1,0000lb Ointo%in 1 48GP78 information. Load Indicators, Wireless 
Pivoting Shackle Eye 1,0001: — Ointosein 1 48GP80 36G558 Crane Dynamometers 4,000 Ib 49P424 
Shackle Eye 2,000 Ib Ointo%in 1 486Р79 with Wireless Remote— 25,000 Ib 49P426 
; Pivoting Shackle Eye 2,0001! 0іпіс іп 1 48GP81 40,000 Ib 49P427 
Load Activated Shackle Eye 4000lb біпісііп 1  48GP82 Programmed to ensure that Load indicator 
Pivoting Shackle Eye — 40000 — Ointo1in 1 48GP83 received and indicated values 6,400 Ib 22F449 
Shackle Eye 6,000Ib  Ointotin 1  48GP84 identi i 10,000 Ib 22F450 
Pivoting Shackle Eye 6,000!b Ointolin 1 486Р85 m 2. to transmitted 2 100,000 Ib 22F443 
Vertical Lift with Side Pull ong transmission range up to 200,000 Ib 22Ғ444 
Plate Clamps 5 а 450 ft./150m. Ron Crane Scales 
Pivoting Shackle Eye 1,0001! Ointo%in 1 366562 Р Crane Dynamometer, Steel, 
Load Activated Pivoting Shackle Eye — 2,0001b — Ointo34in 1 360563 Crane Dynamometers with Wireless Remote 
Pivoting Shackle Eye _ 40000 — Ointo iin 1 366564 Wired Remote—Remote indica- 20,000 Ib 3EKX9 
н Connecting Link 3.00015 Ointoi“in 1 360577 tor reads measured data on all 50,000 Ib 3EKY1 
Locking Screw Connecting Link 6,000lb Ointo2in 1 360578 models up to 300 ft Crane Dynamometer, Steel, Wired Remote 
Vertical Only Lifting { ир і 10,000 Ib 3EKX1 
— Load Ri 1,000ib Ointo%in 1 366554 Grang Seales wit Wireless С E ales si Protect i Cam 
оа ing А D In to 74 In i rane Scales wi rotective age, 
TO Load Ring 20001b Ointo%in 1 360555 Remote—Cage protects against Aluminum, Wireless Remote 
Load Ring 440018 Ointo1in 1 360556 36G562 external shocks. LCD with remote 6,000 Ib 3EKW1 
Load Ring 6,000 lb Ointoi“in 1 366557 IR control. 10,000 Ib 3EKW7 
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MATERIAL HANDLING 
Lifting Magnets 
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Details on page A1. 
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Lifting Magnets 
Require no electricity to operate. 


PowerLift Rare Earth—Reduce the chance of 
dropping a load due to a power failure. On/Off 
magnet with a locking system ensures that the 
magnet is ready. Magnets can be used on flat or 
round surfaces. For handling steel plates, billets, 
blocks, and containers. RFID enabled. 3:1 design 
factor. Meet ASME B30.20 Standards. 


BasicLift—Full-width cam releases angle iron or 
strip steel. Stainless steel casings. Large lift lug 
accommodates most crane hooks. Max. temp.: 
300°F. 2:1 design factor. 


Creative Lift Ceramic—Nonmarring roller cam 
release requires less torque to release parts. Rust- 
and chip-resistant stainless steel casing. For thick 
nonflexing metal. Max. temp.: 300°F. 3:1 design 
factor. Meet ASME B30.20 Standards. 


Trigger Lift—For removing hot metal parts from 
cutting tables. 1-handed trigger release. Lightweight 
aluminum housing. Max. temp.: 300°F. 


Sheet Handlers—Lift or move stacked steel plates. 
1 sheet at a time. 


Power Grips—Securely grip steel plates, sheets, or 
parts. Loop handle makes it easy to move items. 


Parts Retriever—T-handle makes it easy to 
release parts after retrieval. For use where small 
parts need to be counted or collected. 


Grip Sticks—Reach tight spots with long straight 
end or 10° angled end. Lightweight aluminum shaft 
with interchangeable grip and magnet. 


Salvage Magnets—Suitable for use in both wet 
and dry environments for coating, stripping, plating, 
and chemical operations. 


Sheet Fanners—A magnetic field separates the 
steel sheets. Fanner height should be 2" to 3" higher 
than the stack. 


Manhole Cover Lift System—Combined dolly with 
magnets to eliminate the need for pry bars when 
handling manhole covers or lids. Dolly adjusts to lift 
most manhole covers or lids. 


VersaLift—On/Off magnet with test feature. Can 
be used on flat or round surfaces. RFID enabled, 
supports custom pole shoes. 3:1 design factor. 


Min. Material 
Max. Rated Thickness Overall Item 
Flat Capacity for Activation Length Magnet Length Magnet Width Magnet Height No. 
PowerLift® Rare Earth 

250 Ib Y4 in 5in 3% in 2% in 2% іп 2VCA1 

800 Ib Y4 in 7 іп 6 % in 3% in З іп 2VCA2 
1,600 Ib Yin 10 34 in 9 Жіп 4% in 4% in 2VCA3 
2,500 Ib 1in 12 % іп 10 % іп 7 Vs in 6 Yin 2VCA4 
5,000 Ib 2in 16 V» іп 14 “іп 9 Жіп 8 іп 2VCA5 

Basiclift" 

400 Ib As in 7 Vin 3% in 4 іп 1%іп 4DMP8 
1,000 Ib As in 11 in 6 ^in 4% in 1% in 4DMP9 
1,500 Ib As in 14 % in 10 34 in 4% in 1%in 4DMR1 

Creative Lift® Ceramic _ 

400 Ib 34e in 13^ in 4in 6 Yin 2% in 2RUZ6 
1,000 Ib As in 10 in 7in 6 V» in 2 іп 2RUZ7 
1,500 Ib As in 14 94 in 10 іп 6 іп 2 Vin 2RUZ8 
2,200 Ib As in 15 in 11^ in 9 іп 2 іп 2RUZ9 
3,000 Ib Vie in 19 YA in 15 YA in 954 in 2 Yin 2RVA1 

Max. Lifting Magnet Magnet Magnet Item Item Overall Item 
Capacity — Length Width Height No. Lifting Capacity L No. Metal Gauge Height No. 
Trigger Lift? Parts Retrievers Sheet Fanners 
50 Ib 3%in 2%іп 4'%ein  2RVA2 5 Ib 7 in —2VCA6 6 віп  2VCC5 
Sheet Handlers 5 Ib 33 “іп 2/СА9 20 to 30 ga 9 Жіп X2VCC6 
50 Ib 6%in 3%іп 1%in X 2RVA3 1 lb 1V»in 2№САТ 9212 y, in 2vCC7 
125 Ib 6%in 7Y^in 1%in  2RVA4 7 lb 33 “іп —2WCC1 15 Yin  2VCC8 
200 Ib 6%in 7Y^in 1%in — 2RVAS 11 Ib 7¥%in — 2VCA8 9 іп X 2VCCO 
600 Ib 6%in 7!4in 1%in ^ 2RVA6 11 Ib 33 “іп 2vCeC2 12 to 22 ga 12M%in _ 20601 
Power Grips | Grip Sticks 08515 іп 2VCD2 
25 Ib 2V&in *Ain 2in 2RVA7 12 ^ Ib 14in 4DMR2 1854s in  2VCD3 
50 Ib біп Asin 1%in  48KR14 43 V^ Ib 14in 4DMR3 9 жіп 2/С04 
51.5 Ib 4in Yin 24in 2RVA8 Salvage Magnets 71012 ga 12%in  2VCD5 
92.5 Ib 5'Ain 1%in 234in 2RVA9 35 Ib 3%in 2/604 ga 15ain 2VCD6 
125 Ib 6in Asin 1%in  48KR16 50 Ib 6in 21СС3 18 віп  2VCD7 
180 Ib біп Asin 1'^in  48KR15 
Overall Item 
Description Cap. Collapsed Height Length No. 
Manhole Cover Lift System 
Magnet Lift System 400 Ib — 29 in 2VCD8 
Steel Lifting Dolly — — 78 in 2VCD9 
Aluminum Lifting Dolly == — 78 in 2ҮСЕІ 
800 Ib 12 74 іп 75 Yin 341653 
"TT 800 Ib 15 Ain 15 in 341654 
Steel Manhole Cover Lid Lifter 1.600 Ib 12 in 75 in 341655 
1,600 Ib 15 Ain 15 ^in 34JG56 
600 Ib 12 1⁄4 in 75 Yin 341657 
" NT 600 Ib 15 Ain 75 Vo in 34J658 
Aluminum Manhole Cover Lid Lifter 1200 Ib 121 in 75 Vin 341659 
1,200 Ib 15 Жіп 75 іп 341660 
Overall Max. Rated Magnet Item 
Description Length Flat Capacity Magnet Length Width Magnet Height No. 
VersaLift Rare Earth" 
Lifting Magnet Тіп 600 Ib 5% in Sin 3% in 38V889 
Lifting Magnet 11 іп 1,200 Ib 10 іп 5in 354 in 38V890 
Lift Magnet Adaptor 4in = 38V891 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Lifting Magnets & Shackles 
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Lifting Magnets 

Safely lift and transfer steel and iron without slings, hooks, 

or cables. Use individually or in series with a spreader beam. 
Capacity is lower on thinner materials. Paint, coatings, scale, or 
other materials on the contact surface may significantly reduce 
holding power. Conform to ASME B30.20. 


For more information on Eriez Lifting Magnets, see documentation on 
Grainger.com®. 


SafeHold Manual On/Off—Permanent, 2-pole magnets lift 
round and flat materials without electricity. Include hook bale. 


490P78 


v=» legt 


Max. Max. Rated Max. 
Я Qr f ТА Rated Flat Round Overall Overall ^ Overall Item Lifting Overall Overall — Item 
SafeHold Automatic On/Off—Suitable for lifting flat materi Capacity Capacity Height Length Width No. Capacity Dia. Height — No. 
als from burn tables and where access is limited. Permanent Safehold® Manual On/Off Selecto® Electric | 
magnets; no electricity required. Turn on or off automaticall 250 Ib 125]b 4 %ein 4%іп 2#їп 490Р78 эю ап о%п ПАН 
bia time the ia fad II lift cycle. Include lifting е е 7501 350 — rein fhin Зуп 48007 10300 eyeing ein ТАҒ 
! y go through a Tull її cycle. Include tinting eye. 15001b 750b 8%іп 107%іп 41%віп 490Р80 280015 8%іп 10%іп ТТАҒЗ 
Selecto Electric—Lift/Off/Drop switch is top-mounted 25900 1500 роп le Ain OR ЕГШ 
n i 2 >P Safehold® Automatic On/Off 
Magnetizing requires 115VAC electric power. Includes lifting 1,100 Ib = 21vin 16%іп  1776in ТТАҒ4 
eye. 2,400 Ib = 22 іп 221У6іп 18 Asin  1TAF5 


RONSTAN 


Screw Pin Shackles 


= 316 stainless steel construction 
Marine-grade design and materials 
provide corrosion resistance. Feature 
low-profile and compact design. 
5GAAS5 has a bolt head for wrench 


Screw Pin 
D Shackle 


49P417 


za 


Ее tightening. 
Permanent Lifting Magnets Width Width 
Lightweight, small-volume magnets are easy to transport, provide a more effec- eet uc Body- apin. aitam.. Working. a cn Body = теат 
tive use of available floor space, and increase stacking height. Large, heavy Bow Shackles. -— D Shackles €— kr SF 
pieces can easily be moved by one operator. Can be used with both flat and ту ET ОШ ein ОШ УО 5[778 
round components. Stable structure is made with high-energy rare earth NdFeB 1 E b E 798 n Va n Egi] EM Kn n аш Ten En] 
. А 2 8 16 16 R 16 8 4 

magnets. Use with spreader beam to handle long plates, pipes, or bars. 749018 "Vin 2 Ysin іп BFZZ7 2.975 1b “іп Yin ein БАА? 

КЛ вш ш шав 
Rated Flat Round Opening Opening Overall Magnet Magnet Magnet Item 12:125 16 iin 259 in % in 5GAAS 


Capacity — Capacity Height Width Length Length Width Height No. 

250 Ib 125 Ib 2%іп i%in 4%in 3%in 2%in 2%in 49Р417 
800 Ib 400 Ib 2%in  1%in 7%in 6 in 3¥%in  3%in  49P418 
1,600 Ib 800 Ib 4in 2%in 10%п 8%in 4%іп 4%in 49Р419 
2,5001. 1,25016 6% in qin 12 %іп 10%in Тіп 6 “іп  49P420 
5,0001. 2,500 Ib Bin 4%in 16йіп 14%іп 9%in 8%in 49Р421 


Crosby Screw Pin 
Anchor Shackles 


= Galvanized per ASME B30.26 
For applications where the shackle 
is removed frequently. Shackles 
are permanently marked with size 
and working load limit (WLL), in 
tons. Wide-body shackle units have 
powder-coat finish. 


29WP42 


29WP72 


Crosby Bolt, Nut, 
and Cotter Shackles 


= Galvanized per ASME B30.26 


Heavy-duty shackles provide а есше, Working қын Body Pin Item Working Beo Body Pin Item 
semipermanent connection. Marked with Load Limit Eyes Size Dia. Мо. Load Limit Eyes Size Dia. No. 
size and working load limit (WLL), in tons. Painted Finish, Carbon Steel Body & Pin Galvanized Finish, Carbon Steel Body & Pin 
1.0001: “У?іп Yain еіп 29WP42 660 Ib Yin Asin Yiin 29WP58 
Working Pin Body Item 1,5000 іп еіп sin 29WP43 1,0001. іп “Win sin 29WP59 
Load Limit Width Between Eyes Dia. Size No. 2.000]lb “7/о2іп іп еіп 29WP44 1,5000 “Үсіп еіп Эіп 29WP60 
4,000 Ib 1976 in 2Ур in win 29WP72 300010 “іп sin rin 29М/Р45 200010 7/іп %in “cin 29WP61 
6,500 Ib 1 Vie in iin Hin 29WP73 40001. ein Yin 272 іп 29WP46 40001. ein Yin 7/2іп 29WP63 
9,500 Ib Thin 76 in % in 29WP74 6,5000 Т7еіп “іп Эіп 29WP47 6,5000 f Yin “іп Эіп 29WP64 
13,000 Ib 17s in Tin Tb in 29WP75 9500]b  fi4in “іп іп 29WP48 95001. ТУ “іп %in 29WP65 
17,000 Ib Me in Tin Tin 29WP76 13,000 Ib 17віп %in in 29WP49 13,000]lb 17в6іп “іп 1іп 29WP66 
19,000 Ib 1 Vie in Tin Tin 29WP77 17,000]b 11/віп Tin 1 іп 29М/Р50 17,000]b 11/віп Tin 1 іп 29WP67 
24,000 Ib 2 зіп 13іп Tin 29WP78 19,000]b 1 iin 1 in 17 іп 20WP51 19,000]b 11Увіп 1 in 1 ^in 20WP68 
27,000 Ib 2% in Tin T%in 29WP79 24,000 Ib 2Y15in 1 іп 1%in 29М/Р52 24,000 Ib 2 Yain 1%in 1% in 29WP69 
34,000 Ib 2% in T%in Thin 29WP80 270001b 2%in 1%in 1 іп 29WP53 27,000 Ib 2 іп 1%in 1 іп 29WP70 
50,000 Ib 2 75 in 2 in TH in 29WP81 50,0005 27іп 1%in 2in 29М/Р55 34,000 Ib 2%іп 1%in 1%in 29WP71 
70,000 Ib З in 2% in 2in 29WP82 70,0001Р = 3%in 2in 2%in 29WP56 
110,000 Ib 4 Vs in З in 2 Фіп 29//Р83 110,0001» 4 іп 2% in 2 іп 29WP57 
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Hoist Rings 


| PIVOT-ONLY Bolt-on and swivel 360° and pivot 180° under load. 
" Rings are built with forged chrome moly steel, with 5:1 design factor. 
black oxide finish. Heat-treated and pivot 180° SEHR, SEHR-METRIC, AND SEHRSS 
| under load. 6:1 design factor. Rings are serialized, bolt-on, and feature 5:1 design 
EN-GUARD ENHDHR factor. They swivel 360° and pivot 180° under load. 
FOR«C" Designed with 4140 alloy steel. Corrosion-resistant | SEHR and SEHRM rings are designed with 4140 
SOCKET-HEAD electroless nickel finish. Serialized; disassemble and alloy steel and black oxide finish. SEHRSS аге 
CAP SCREW reassemble for easy inspection. Rings bolt-on and designed with 300 series stainless steel. 


swivel 360? and pivot 180? and have 5:1 design WMHR 


factor. 4140 alloy steel construction with black oxide finish. 
HDHR AND HDHR-METRIC Welded and swivel 360? and pivot 180? under load. 


Rings feature forged 4140 alloy steel with black 


oxide finish. They have individual serial numbers. 
Working Bail Thread Installation Item 
Load Limit A B C D E F Dia. Size Torque No. 
Pivot Only 
20000 Ib 5in 3%in 2 Vein Tin 6 віп 1 %in lin %(4PLCS) 42 to 50 ft-lb 4R976 1 
Pivot/Swivel 
En-Guard™ ENHDHR 
10001lb — ?/5in —2'96in Sein 7Ав in As in 3'96in  1in 36-16 12 ft-lb 39RJ70 # 
2500 Ib tin 3% in 1in 3A in 34 in 5%sin  1in %-13 28 ft-lb 39RJ55 # 
4000 Ib tin З іп 1 іп 3A in 1in 5%sin  1in 56-11 60 ft-lb 39RH89 7 
5000 Ib 1in 3 V» in 1 іп Ya in 1in 55win іп 34-10 100 ft-Ib 39RJ25 # 
10000. 1%in  57&in 194іп lin 19&in 7 %in tin 1-8 230 ft-lb 39RH95 
15000 Ib 2in 654 in 2 "in 1 іп 1/^in 9/іп  1in 174-7 470 ft-lb 39RJ39 # 
HDHR 
550 Ib 2 шіп —2964in 3782 in As in As in 3'%a4in  1in 7-20 5 ft-Ib 39RJ53 # 
800 Ib әп —2964in — 3Va» in hs in irsin 3'9&in  1in 6-18 Т ft-lb 39RJ23 # 
?Vin — 2 196 in 3782 іп hs in Asin 3'%ain in 6-18 7 ft-lb 39RH92 7 
1000 Ib ?Vin — 2 96 in 3/2іп Asin Asin 3 19%64іп ‘Asin 36-16 12 ft-lb 4R968 
?Vin  2'%ain 3782 in hs іп 1/віп 3 Учіп “Asin %-16 12 ft-Ib 4ZW85 
HDHR/ENHDHR/HDHRM 225010 2/оіп  21%4in 3/82 іп As in 1Vein 3'%ain  1in 1-13 26 ft-lb 39RM1 # 
lin 3% in 1in 3A in Ya in 5%sin  1in 9-13 28 ft-lb 39RJ6/7 # 
2500 Ib lin 3 V» in 1 іп 3A in Tin 5 біп Фіп 2-13 28 ft-lb 4R982 
tin 3 V» in 1 іп 3A in 1^in 5*5 in Жіп 1-13 28 ft-lb 4R984 
4000 Ib tin 3 V» in 1 іп 3A in Tin 55win Фіп 58-11 60 ft-lb 4R986 
A 1in 3 in 1 in 3A in 1^in  5*win sin 56-11 60 ft-lb 471189 
RADIUS 5000 Ib —Lin 3%in 1%in іп lin 5%ein ain 34-10 100 ft-Ib 4R990 
1in 3 V» in 1 іп 3A in 1^in  5%sin іп 34-10 100 ft-Ib 42W90 
7000 Ib 1^in  5/«in 1 %ain lin 1'9&in 7 %in tin 34-10 100 ft-lb 42W80 
їп 5 %sin 1935 in lin 19?Gin 79*5in 1in 34-10 100 ft-Ib 42W81 
8001: 10 S%sin  2964in lin 1% in 7% in tin 7-9 160 ft-Ib 471179 
1%2in_  57&in 1955 in lin 1?9&in 7%іп 1in 1-8 230 ft-lb 42W82 
1000010: 1%in  576&in 195 in lin 1 ^in Т віп 1in 1-8 230 ft-lb 4R970 
Twin 5 іп 1 %sin lin 2'%ain 73віп 1in 1-8 230 ft-lb 42W83 
Т 15000 Ib 2in 654 in 2 sin 1 іп 2%in 9/іп 1%in 14-7 470 ft-lb 42W86 
ME c 20000 Ib 2in 654 in 2 іп 1 іп 2%in 9%2in 1Йіп 1%-6 670 ft-lb 42W87 
I i 24000 Ib 2in 6% in 2% in 1 іп 2%іп 9%іп 1%in 17-6 800 ft-Ib 471188 
BUSHING [E 30000 2п буп 20п 1Иі 23/ein 97ein tin 24-/2 100ftib  — 39RH96 
FLANGE ZEE HDHR - Metric 
G 990 Ib 16.5 тт 58.2 тт 24.4 тт 11.1 тт 16mm 82mm  1in М10Х1.5 16 ft-lb 39RJ8/ # 
THREAD 23000 25.4mm 88.9 mm 38.1 mm 19.1 тт 25 тт 134.9 тт 1іп  M12x1.75 37 ft-lb 39RH82 # 
410010» 25.4 тт 88.9 тт 38.1 mm 19.1 тт 25 тт 134.9 тт 1іп М16х2.0 80.0 ft-Ib 39RJ06 # 
480010? 25.4 тт 88.9 тт 38.1 тт 19.1 тт 25 тт 134.6 тт 1іп М20х2.5 135 ft-lb 39RJ40 
SEHR/SEHRM 275001b 50.8mm 171.5 mm 72.9 тт 31.8mm 80 тт 2342mm iin  M42x45  1,085.5ft-lb ^ 39RJ24 # 
SEHR 
550 Ib TAs in 199 in 2352 іп 38 in 3y& in — 2^Y& in — Yein 74-20 5 ft-Ib 39RH91 
800 Ib As in 1 3964 in 342 in 3s in 19%6аіп 2%4іп Yin 9-20 1 ft-lb 39RJ26 
1000 Ib Ae in 1 3964 in 2332 іп % іп 3y&in | 2^*&in Эіп 36-16 12 ft-lb 39RJ79 
ain 2 1382 іп ‘sin Vb in 19min 3 оіп Yin 12-13 28 ft-lb 39RM3  £ 
2500 Ib Фіп 3 Win 1 зіп 3A in in 4%2in %in 2-13 28 ft-lb 39RJ86 # 
78 іп 3 in 1 іп 3A in zin 6 %2in %in 2-13 28 ft-lb 4R980 1 
4000 Ib 7 in 3% in 1 зіп 34 іп 1Vein 4%2in Yin 38-11 60 ft-lb 39RJ60 # 
7 in 3%in — 17in 3A in 195in 42%%2in Уп 56-11 60 ft-lb 39RJ30 # 
Zein КЕЛШ 1 іп 3A in 199in  4?y»in Уп %-13 28 ft-lb 39RH83 7 
5000 Ib 78 іп 3 in 1 зіп 3A in 1'7ein 4?»ein ^in 34-10 100 ft-Ib 39RJ91 # 
78 in 3 in 1 іп 3A in 1Vein 4%фіп Xin 34-10 100 ft-Ib 39RJ50 
7000 Ib 11%оіп  45V&in 12352 іп lin 1i9in 63/«in 1іп 34-10 100 ft-Ib 39RH88 7 
10000 Ib  1'35in  45V& in  1?342in lin 1%%sin 69396in —1in 1-8 230 ft-lb 39RJb4 # 
1500017 1%in 6in 2 %a in 1Min  157«in 8 4%ain 1 Yin 174-7 470 ft-lb 398.45 # 
3000015)  24in 8in 2'/cin 1%in  2?/5in 12'%2in 1іп 2-4-1/2 1,100 ft-Ib 39RJ84 7 
50000 Ib 3in 10 іп 479in 2%in 4in 16%in  1in 215-8 2,100 ft-lb 39RH/9 # 
75000 Ib 3%іп 13 in Stain 2%in 5'%4in 19%in 1іп 3-4 4,300 ft-lb 39RJ89 # 
SEHR - Metric 
410010 22.4mm 82.5 mm 31mm 19mm 24mm 1214mm 1іп М16х2.0 80 ft-lb 39RJ16 4 
920010 35.6 mm 121.2 тт 43.4 тт 25.4 тт 34 тт 165.8 тт 1іп М24х3.0 311.0 ft-Ib 39RJ75 
69300 Ib 95.25 mm 330.2 mm 133.9 mm 69.85 тт 132 mm 495.3 mm in М/2х6.0 5,670 ft-lb 39RJ62 # 
SEHRSS 
275 lb Ae in 1 3964 in “іп % in міл | 2^*&in Yin 7-20 2.5 ft-lb 39RJ77 
125011 — %ain —2' Yin “Увіп vein 1¥%sin  3?y»in уіп %-13 14 ft-Ib 398.14 # 
2500 Ib 7 in З Ип — 17in 3A in 1Vin 4?%ә п Yin 34-10 50 ft-lb 39RJ38 # 
WMHR 
5000 Ib lin 3 V» in 1%1їп 3A in = 5 ein 1in Ya in — 39RJ19 ғ 
24000 Ib 2in 65A in 3 віп 1 іп = 9 V» in 1in Vo in == 39RJ61__# 
t Magnetic particle inspected per ATSME 1444. # Complies with ASME B30.26 
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Hoist Rings & Load Rings 


Swivel load rings maintain working load 
limit (WLL) during lift without unintended 
loosening and adjust to the load direc- 
tion. Heat-treated alloy steel with a 
high-visibility fluorescent pink powder 
coating that permanently changes color 
at increased temperatures. The color 
changes to a deep black with small 
bubbles if the chain/component reaches 
752°F to indicate overheating. Attach to 
machinery or static loads to lift, move, 
or position with a lifting sling. 100% 
electromagnetic crack detection accord- 
ing to EN 1677, except INOX-STAR and 
VLBG-Plus. 

WARNING! Working load limit of an assembly is 


determined by the component with the lowest 
working load limit; do not exceed. 


Powerpoint—Universal connection for 
hook-and-ring assemblies, round sling, 
loop, endless sling, and more. Double 
ball bearing enables friction-free turns, 
swivels, and tilts. Maximum working 
load limit (WLL) with smallest thread 
diameter. 


Starpoint—Swivel eyebolt rotates 
360°, adjusts to the direction of the pull, 


BRUD 


Starpoint Eye Nuts—Pivots 360? for 
an easy adjustment in load direction. 
Can be side-loaded when adjusted to 
the correct plane. Available in metric 
Sizes. Safety factor: 4:1. 


INOX-STAR Eyebolt—Stainless steel 
eyebolt pivots 360? in load direction. 
Body and bolt are designed with Duplex 
Steel 1.4462 that offers high resistance 
in sea water and in environments with 
a high concentration of chlorine ions. 


VLBG—Engineered with lifting points 
that pivot 360*; foldable suspen- 

Sion ring pivots 180°. Designed with 

a captive, but exchangeable, 100% 
crack-tested bolt and clear marking of 
the minimum WLL for all loading direc- 
tions. Safety factor: 4:1. 


VLBG-Plus—360° swivel hoist rings 
with typically higher working limit in all 
directions. Bracket adjustable in force 
direction. 


VWBG-V—Double ball-bearing hoist 
ring is designed for heavy loads which 
need to be twisted and turned. Pivots 
360° so it can be loaded in all direc- 


Starpoint® 
Swivel with 
Tightening Key 


Powerpoint® 
Swivel Hook 
with Latch 


Starpoint® 
Eye Nut 


INOX-STAR VWBG-V Swivel 


and allows for full engagement of the tions. 100% crack-tested with a 4:1 Eyebolt Load Ring 
bolt. Come with tightening key. safety factor. 
UNC THREAD METRIC THREAD UNC THREAD METRIC THREAD 
Working Thread Item Thread Item Working Thread Item Thread Item 
Load Limit — Key Pivot Bail Dia. Size No. Size No. Load Limit — Key Pivot Bail Dia. Size No. Size No. 
Powerpoint®, 360° Swivel, Latch Hook Style 4 p a VLBG, 360° Swivel Hoist Ring - Е Ж 
1380 Ib 1 180° = 7-13 1MLR2 |M12x1.75| 1MLUS 2200 Ib 5 180° l'Vein | 1-13 1MLY7 = = 
3300 Ib 1 180° — 561 1MLR3 | M16x2 | 1MLUG 3300 Ib 5 180° Tn | 98-11 1MLY8 = = 
5500 Ib 1 180° — YAO 1MLR4 | M20x2.5 | 1MLU7 5500 Ib 5 180° 2 Vo in YAO 1MLY9 — — 
5500 Ib 1 180° = 74-9 1MLR5 — — 5500 Ib 5 180* 2 9o in 74-9 1М171 - - 
8800 Ib 1 180° — 1-8 1MLR6 — — 8800 Ib 5 180* 2 9o in 1-8. 1М172 - - 
17630 Ib 1 180° = 17-6 iMLR8 | M36x4 | 1MLV1 11000 Ib 5 180* 2 віп 14-7 1М173 — — 
Starpoint? Swivel Eyebolt with Tightening Key 15430 Ib 5 180° 2%c in = — M36x4 | 1MMB2 
220 Ib 2 360° — 74-20 | 16А756 | M6x1 | 16А758 17630 Ib 5 180° 3 7o in — — M36x4 | 1MMB3 
660 Ib 2 360* — 94-18 | 16A757 | М8х 1.25 | 16A759 33060 Ib 5 180° 3 55s in - - М42 х4.5/ 1MMB4 
88016 2 0° 89s in 346-16 1MLX6 | M10x1.5 | 1М174 440900 5 180° 3 54s in = = M48x5 | 1MMB5 
1650 Ib 2 0° 136 in 7-13 1MLX7 |M12x175| 1М175 VLBG-Plus, 360* Swivel Hoist Ring 
3300 Ib 2 0° 1%in 56-11 iMLX8 | M16x2 | 1MLZ6 1385 Ib 6 180° % in — — M8x0.63| 53,19 
5070 Ib 2 0° 13%ain | 9410 1MLX9 | M20x2.5 | 1MLZ7 1980 Ib 6 180* 36 in — — M10x0.9| 53,420 
5070 Ib 2 0° 15/6 in 74-9 1MLY1 = = 2970 Ib 6 180° Ain — — M12 534J21 
7050 Ib 2 0° Tin 1-8: 1М1/2 | M24x3 | 1MLZ8 4400 Ib 6 180* VATI — — M16x2 | 534422 
9920 Ib 2 0° 2%ain | 17-7 1MLY3 | M30x3.5| 1MLZ9 7700 Ib 6 180° win = = M20x2.5 | 53.23 
15430 Ib 2 0° 25%ain | 1/-6 1М1/41 | M36x4 | 1ММА1 9900 Ib 6 180* vin = = TAsin | 534424 
19480 Ib 2 0° 37» in 194-5 1MLYS | M42x4.5 | 1MMA2 14740 Ib 6 180* Kin = = M30 х 6.7 | 53,425 
24640 Ib 2 0° 3 іп | 2-4-1/2 | 1MLY6 | M48x5 | 1ММАЗ VWBG-V, 360° Swivel Hoist Ring 
Starpoint? VRM 360° Swivel Eye Nut ў Е а 660 Ib 7 180° віп 91-18 | 16A749 | М8х 1.25 | 16А737 
66016 3 0° Ths in — — M8x1.25| GLYA1 990 Ib 7 180* 5s in 3616 | 16A750 | M10x1.5 | 164738 
880 Ib 3 0° Ts in — — Mi0x1.5| 6LYA2 1320 Ib 7 180° 36 in %-13 | 16A751 |M12x1.75| 16A739 
1650 Ib 3 0° Зур in — —  |Mi2x175| GLYA3 2860 Ib 7 180° vin 5611 164752 | M16x2 | 16A740 
3300 Ib 3 0° 1% in — — М16 х2 | GLYA4 4400 Ib 7 180° vin YAO | 16A753 | M20x2.5 | 16A741 
5070 Ib 3 0° ЕТІП -- - M20x2.5| GLYAS 7700 Ib 7 180° Ts in 18. 164754 | M24x3 | 16A742 
7050 Ib 3 0° 59s in — — M24x3 | 6LYA6 11000 Ib 7 180* in 17-7 | 16A755 | М30х3.5 | 16A743 
9920 Ib 3 0° 1 Yi in — — M30x3.5| 6LYA7 17600 Ib 7 180* 76 in — — M36x4 | 16A744 
INOX-STAR, 360* Swivel Eyeholt 26400 Ib 7 180° Tin = = M42 x 4.5 | 16A745 
1100 Ib 4 0° 3s in — — . |Mi2x175| GLYA8 28600 Ib 7 180° Tin = — | M48x5 | 16A746 
2200 Ib 4 0° 36 in — — М16х2 | 6LYAS 35200 Ib 7 180° Trin = — M56 х 1.5 | 16A747 
4400 Ib 4 0° %in — — M20x2.5| 6LYCO 35200 Ib 7 180* Tin — = M64 x 1.5 | 16A748 
5500 Ib 4 0° 15/5 in = | = M24x3 | БІҮСІ 
Н RU D Working Item 
vaad Limit $ Bail Dia. г Pivot No. 
eld-Un wi upporting Lu 
Weld-On 330010 "Main. 180° — 1MIWS 
А 5,500 Ib — 1809 16A760 _ 
Load Rings 880018 — 1 7&in 180"  MLW6 
Tested weld-on lifting point 520601 — 15: Ы MLW 
- A b 32 in 
ested Min in ds р s 35,300 lb  22%2in 180: 1MLW9 
are made from high-quality Weld-On with Distance Lugs — Е 
steel, and heat-treated for 8,800 Tin — f80" — 1MLXi 
i 14,770 Ib 2 2%a in 180% 1МІ.Х2 
increased strength. All parts 22040 b 5 Wis in 1 E 1MLX3 - 
9 і 35,270 lb 3 іп 180 1МІХ4 К ы ї 
Mu ME mmm MT. 5-5 
0 Weld-On Pad Eyes Supporting Lug istance Lugs 
to EN 1677 and have clear 3,500 Ib = 0° ___16А769 
identification of nominal WLL. — ур — — 1-ШІ Weld-On 
Safety factor: 4:1. 22,000 Ib = 0° 16А772 Pad Eyes 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. [2 


Hooks Details on page А1. 
Hook 
Attachment Trade Working Item 
Type Size Load Limit Color Brand No. 
Grade 70 Alloy Steel - [ 
ўв in 7,100 Ib Red Crosby 48FR54 
Clevis 36 in 6,600 Ib Yellow Kinedyne 48PX57 
Yin 12,000 Ib Red Crosby 48FR55 
Eye Yo in 12,000 Ib Red Dayton 2YNR3 
| Grade 70 Carbon Steel Е a р 
Clevis Jis in 3,900 Ib Gold Campbell 49JN50 
36 in 5,400 Ib Gold Campbell 49JN51 
Grade 70 Steel 
Жіп” 35000 (На, „Crosby | 48FRS3 
Clevis 34s in 4,700 Ib. Yellow Zinc B/A Products Co. 9XDN7 
36 in 6,600 Ib Yellow Zinc B/A Products Co. 9Х005 
E Ain 24,700 Ib Red Crosby 48FR56 
Grade 80 Alloy Steel | Етек _ EI DAE 
Win 4,100 Ib Orange Campbell 49JN45 
54s in 5,100 Ib Orange Campbell 49JN46 
Clevis 36 in 7,100 Ib Orange Campbell 49JN47 
Yin 12,000 Ib Orange Campbell 49JN48 
in 18,100 Ib Orange Campbell 49JN49 
Eve zin 3,500 Ib Red Dayton 
y i Win 12,000 Ib Red Dayton 
Grade 80 Steel — | pP cra a Lea 
JA in 3,500 Ib Gold B/A Products Co. 
Sie in 4,500 Ib Gold B/A Products Co. 1226 
Clevis 36 in 7,100 Ib Gold B/A Products Co. 122644 
Yin 12,000 Ib Gold B/A Products бо. 127657 
H in 18,100 Ib old B/A Products Co. 20Y815 
Grade 70 Steel Yin 28,300 Ib Red = 400F15 
Clevis Hook Eye — 34 in 28,300 Ib Red = 400F14 
Grade 100 Alloy Steel Н eA = Б ND 
Жіп to Ac in 5,700 Ib Blue Yoke 13H163 
zin 4,300 Ib Green Campbell 49JN12 
Grade 100 36 in 8,800 Ib cue " Yoke _ 13H164 
Й Clevis % in 8,800 Ib reen ampbell 49JN13 
Dayton yai fiu Yin 15,000 Ib Blue Yoke 18H165 
peers СЭ CAMPBELL. Буе Hook Yain 15.000 1b. Green Campbell 49JN14 
n. ys in 22,600 Ib Green Campbell 49JN15 
c B I A K 7” Grade 100 Steel i ” 
Clevis 36 in 8,800 Ib Silver Crosby 48FR89 
PRODUCTS CO. 4, is our irst priority - А Eye vin 22,600 Ib Red — 400Ғ13 


Grab Hooks 


Excellent for use with chain-to-chain hooking, over-the-road safety chains, 

vehicle stabilization, and general applications in place of slip hooks. B/A РІ ND MORE ONLI NE 

Products Grade 70 and 80 Steel feature a Twist Lock design which prevents Can't find it here? Go to Grainger.com? today to see our 
accidental release of chain from hook connection and also prevents inadvertent full selection of over 1.5 million products and the services 


rehooking. Yoke Grade 100 Alloy Steel features supporting wings to prevent and solutions to help you get it done! 
chain link deformation. 


Working Hook Hook Reach Eye Inside Eye Inside Item 
Load Limit Opening Length Width Height Dia. Color No. 
Alloy Steel, Includes Latch 
Eye Hook Attachment 
2,000 Ib. 2%у in 3 11 in % in Зіп 1182 in Gold 29WP93 
3,00010 %іп 3 TAs in 2980 іп ?95» in 1% in Gold 29WP94 
4,000 Ib lin 495 іп Тіп Тіп 17 in Gold 29WP95 
6,000 Ib 199 in 4 sin 1 in 1 in Yin Gold 29WP96 
10,00010  1!7$in —5?Yyin 1945 in 1 віп 2% in Gold 29WP97 
14,000 Ib 1 9 in 7% in 2in 2in 2% in Gold 29WP98 
22,000 Ib — 2 ein 9 іп 2 As in 2 "As in 19 in Gold 29WP99 
30,000b 2%2in 10%2in 2?7»in 277іп 1 in Gold 29WRO1 
44,000 lb — 3Yein 12 1782 іп 3 іп 3%in 1 ў in Gold 291/802 
Swivel Eye Hook Attachment р 
2,000 Ib 2%у in 4% in 1 in A6 in 36 in Gold 29WR12 
3,000 Ib. 295p in 5 іп 1 in 159 in Yin Gold 29WR13 
4,000 Ib. lin 6 біп Tin 1%іп іп Gold 29WR14 
6,0001: — 199 in 6 “іп 134 in Tin іп Gold 29WR15 
10,000]b — 1 7; іп 7 іп 2in 1% in Yin Gold 29WR16 


14,000 lb 1 %2 in 9% in 2% in 2 9» in 1in Gold 29WR17 
22,000 lb 2 25% in 11 іп 2% in 2 Ac in 16in Gold 29WR18 
30,001. 29»in  124in Зет  2'9»in Tin Gold 29WR19 
440001.  37»in  16?Y»in  43Y$in 3% in Twin Gold 29WR20 
Carbon Steel, Includes Latch [ 
Eye Hook Attachment 


15000 ein  3'Vei Ain yin Ta in Red  29WP84 
| -- m оз от ш Диа 
,000 Ib in Удо in 1 іп & in 72 in ed y 
4000] 12n  4'Vein 1йп 1йп | Vein Red 29МР87 
29WR16 29WP90 600b  1'Vein 5% п  19ein  19Yein Jin Red 29WP88 
10,001: 1%іп 7%іп 2іп Zin 33, in Red  29WP89 
H 15000lb 21У6іп  9%2in 2 віп 2 віп 192 in Red 29WP90 
Crosby Slip Hooks 2000р 29%; п 1032n 2?/:in 27іп ^in Red 29091 
А : "m 1 " 180 | 17/55 | 1 || Yi 142 | 
Ideal for applications requiring chain or cable to pass through the opening Suivel Eye Hack Acher am gun зп лош Bagni. SHE 
without binding. Forged hooks are quenched and tempered providing maximum 1,000 “оі  4'"$in Tin Asin 36in Red 29WR03 
strength without excessive weight and bulk. Deformation indicators help 2,000 b ein 5% n ihin Тиеп 2 in бей. 29001 
determine if throat opening has changed indicating abuse or overload. Angle 400018 17% ШИШИ ЗАП Tin Tin Hin Red 29WR06 
indicators indicate the maximum included angle which is allowed between 2 US Т. 1 E in 79 іп ЕН aye in Tn Red RM 
sling legs in the hook. These indicators also help approximate other included 15:000 b 2ш AA — 234 in — ee — "Red — 2 WR 
angles between 2 sling legs. Swivel hooks help prevent tangling and help with 20,000 Ib 2% іп 127 in 3 Js in 2 oin 1 Yain Red 29WR10 
positioning during connection. Alloy steel hooks are designed with a 4:1 safety E staat CLR ШШЕ ЕЛ За Тит Red onI 
factor; carbon steel are designed with a 5:1 safety factor. Replacement safety Swivel Eye Hook Attachment 

latches are available on page 1071. 15,000 —23»in 11%in 2%in  29»in 1)іп Red 400086 
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Master Link 
Sub Assembly 


(345 


Swivel Latch Lock 


Grade 80 Chain Sling Components 


Build chain slings to meet specific application needs and requirements. 


Clevis Pin Latch 
Lock Slip Hook 


MATERIAL HANDLING 
Chain Sling Components & Latches 


13H127 


YOKE 


Safety is our first priority " 


Grade 100 Chain Sling Coupling Links 


Alloy steel with powder-coat finish. 


Working Item 
Load Limit Trade Size No. 

5,700 Ib 7410 16 in 13H127 

8,800 Ib ¥% in 13H128 
15,000 Ib Ye in 13H129 
22,600 Ib іп 13H130 


1DNH6 


ші 


Swivel Hooks with Latch 


Prevent wire rope and chain from twisting while lifting and aligning loads. Hooks 
are heat treated. 


Alloy Steel 
- for Lifting 
- Swivel 


А д т Workin Item 
Latch lock, slip hooks, and coupling links meet ANSI/ASME B30.9 and OSHA | Load Limit Dim. A Dim. B Dim. D No. 
i in sli Grade 80 - Alloy Steel 
Standards. OSHA requires ID tag on overhead chain slings. EI y г is -— 10NH6 
Working Trade Item 3,000 Ib E 57e" 1% 1DNH7 
Description Load Limit Size Finish No. 4,000 Ib 14e 64" 134" 1DNH8 
Master Link Sub Assembly 9,100 Ib yr Powder Coated 5SWRT1 * 6,000 Ib 136" 6%" 1% 1DNH9 
Swivel Latch Lock 3,500 Ib 94 in Powder Coated 5WRT4 10,000 Ib Th" TW. 2" 1DNJ1 
i : 7,100 Ib 36 in Powder Coated | 5WRT5 Grade 70 - Carbon Steel 
Swivel Latch Lock Slip Hook - 42000 fb ‘ain Powder Coated _ 5WRT6 1.50010 е Wee TW 2YPD5 
3,500 Ib %2 in Powder Coated 5WRT7 Grade 40 - Carbon Steel = 
Clevis Pin Latch Lock Slip Hook 7,100 Ib Kin Powder Coated 5М/ВТ8 10,000 Ib 16" 9%' 2%" 2YPE1 
ae 12,000 Ib V in Powder Coated | SWRT9 
Sling ID Tag | N/A V Zinc-Plated | SWRUO 
Sling ID Tag With Ring N/A Ve Zinc-Plated SWRU1 


* Trade size shown is for chain used on sublinks. 


PE 
S % 
7 2 
< 3- 
Z M 
ERS * 


YKE ovan 

Safety is our first priority * 

Grade 100 Clevis Foundry Hooks 

Steel with powder-coated finish. 
Trade Working Item 
Size Load Limit Hook Opening Color No. 
36 in 8,800 Ib 2 3/5 in Orange 9YFV9 
vein 15,000 Ib З 1% in Orange 9Y241 
% in 22,600 Ib 3% in Red 9Y150 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Crosby Replacement Safety Latches 


Designed to fit most hooks with a drilled pin hole. Match the distance of your 
hook opening to dimension A. Include mounting hardware. 


Item Item 
C A B D No. C A B D No. 
Stainless Steel Steel 
Wain 2195 in 1in %sin — 48FR92 Sein 1/4ein біп  Yein 29М/В21 
Ysin 1?7»in 5%4іп 1%42in 48ҒВ91 1%віп Yin %%4in  29WR22 
Wain 23V» іп 175 іп 3/&in ^ 48FR93 Wain 1?V»in Yin %in  29WR23 


17959 іп ?V»in  29WR24 
1344 in 2%ein Yin 5Учіп  29WR25 
- 2%in Mein 1964in 29WR26 

Dm 3%віп 196in 1Y^in 29WR27 

3 1916 іп 1%4in 1?764in 29WR28 

Hain 595 in 1 іп 12/2іп 29WR29 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. = 
Chain Details on page А1. E 


Grade 30 Proof 
Coil Chains 


Grade 70 
Grade 43 High Transport Chain 


Пауіоп deu d Test Chain 
ER “5725 @ PEERLESS wr 


Straight Chains Lifting Chain 


Grade 30 Coil—Constructed Grade 43 High Test—Steel chains have Grade 70 Transport—High-strength, Grade 80 and 100 Lifting—Made from 


of low-carbon steel for light- to greater tensile strength than proof coil. heat-treated chains offer durability for heat-treated alloy steel for overhead lifting 
medium-duty use. Use as binder chains for securing loads. securing loads. and towing applications. 
Links Item Links Item Links Item 
L per Ft. Finish Brand No. L per Ft. Finish Brand No. L per Ft. Finish Brand No. 
Grade 30 Coil Chain % in - 2,650 Ib Working Load 100 6.7 Gold Chromate — Dayton | 34RZ84 
5/0 - 925 Ib Working Load 201 9 Galvanized Peerless | 48RR07 1 Gold Chromate Peerless | 48RN99 
100 ft 112 Galvanized Dayton | 348788 9 Zinc Peerless | 48RP83 200 6.7 Gold Chromate Dayton | 34RZ85 
% in - 4,500 Ib Working Load 63f 9 Galvanized Peerless | 48RR03 7 Gold Chromate — Peerless| 48RN94 
20 ft 6.7 Galvanized Dayton | 34RZ22 9 Zinc Peerless | 48RP78 Уд in - 3,150 Ib Working Load 
6.7 Self Colored Dayton | 34RZ17 9 Galvanized Peerless | 48RP97 20 9.67 Gold Chromate Dayton | 34RZ75 
6.7 Galvanized Dayton | 34RZ25 200 9 Self Colored Peerless | 48RP62 10 Gold Chromate Peerless | 48RP05 
100 ft 6.7 Galvanized Dayton | 34RZ28 9 Zinc Peerless | 48RP73 150 10 Gold Chromate Peerless | 48RP02 
6.7 Self Colored Dayton | 34RZ20 9 Galvanized Peerless | 48RP88 400 10 Gold Chromate Peerless | 48RN96 
200 ft 6.7 Galvanized Dayton | 348226 400 9 Self Colored Peerless | 48RP53 800 10 Gold Chromate Peerless | 48RN90 
6.7 Galvanized Dayton | 34RZ29 9 Zinc Peerless | 48RP67 36 in - 6,600 Ib Working Load 
М in ~ 1,300 Ib Working Load 3s іп - 800 Ib Working Load 20 9 Gold Chromate Dayton | 1DJT2 
9.67 Galvanized Dayton | 348201 201 12 Galvanized Peerless | 48RR04 9 Gold Chromate Peerless | 48RP07 
20 ft 9.67 Self Colored Dayton | 34RY96 12 Zinc Peerless | 48RP80 60 9 Gold Chromate Dayton | 1073 
10 Galvanized Dayton | 1DJT9 250 12 Galvanized Peerless | 48RP99 75 9 Gold Chromate Peerless | 48RP04 
140 ft 10 Galvanized Dayton | 1DJU1 12 Galvanized Peerless | 48RP94 400 8.7 Gold Chromate Dayton | 34RZ82 
141 tt 9.67 Galvanized Dayton | 34RZ02 400 12 Self Colored Peerless | 48RP59 9 Gold Chromate Peerless | 48RN92 
9.67 Self Colored Dayton | 34RY97 12 Zinc Peerless | 48RP70 в in - 15,800 Ib Working Load 
9.6 Galvanized Laclede | 34RD60 12 Galvanized Peerless | 48RP85 75 6 Gold Chromate Peerless | 48RP01 
800 ft 9.67 Galvanized Dayton | 34RZ04 800 12 Self Colored Peerless | 48RP50 150 6 Gold Chromate Peerless | 48RN95 
9.67 Galvanized Dayton | 34RZ06 12 Zinc Peerless | 48RP64 54s іп ~ 4,700 Ib Working Load 
36 in - 2,650 Ib Working Load ¥% in - 6,900 Ib Working Load 20 10 Gold Chromate — Dayton | 1DJR9 
20 ft 9 Galvanized Dayton | 1DJU4 6 Galvanized Peerless | 48RP90 11 Gold Chromate Peerless | 48RP06 
60 ft 9 Galvanized Dayton | 1DJU5 150 6 Self Colored Peerless | 48RP55 90 10 Gold Chromate Dayton | 1DJT1 
200 ft 8.7 Galvanized Dayton | 34RZ15 6 Zinc Peerless | 48RP69 100 11 Gold Chromate Peerless | 48RP03 
400 ft 8.7 Galvanized Dayton | 34RZ16 56 in - 1,900 Ib Working Load 275 11 Gold Chromate Peerless | 48RN97 
%e іп - 800 Ib Working Load 20 f 9 Galvanized Peerless | 48RR06 550 11 Gold Chromate Peerless | 48RN91 
12.3 Galvanized Dayton | 34RY91 9 Zinc Peerless | 48RP82 As іп - 8,750 Ib Working Load 
20 ft 12.3 Self Colored Dayton | 34RY87 92{ 9 Galvanized Peerless | 48RR02 300 7 Gold Chromate Реегіеѕѕ | 48RN93 
13 Galvanized Dayton | 1076 9 Zinc Peerless | 48RP77 Grade 80 Lifting Chain 
12.3 Galvanized Dayton | 34RY92 9 Galvanized Peerless | 48RP96 % in - 12,000 Ib Working Load 
250 ft 12.3 Self Colored Dayton | 34RY88 275 ft 9 Self Colored Peerless | 48RP61 5 ft 8 Black Oxide Dayton | SWRR4 
13 Galvanized Dayton | 1DJT7 9 Zinc Peerless | 48RP72 10 8 Black Oxide Dayton | SWRR5 
800 ft 12.3 Galvanized Dayton | 34RY93 9 Galvanized Peerless | 48RP87 20 8 Black Oxide Dayton | SWRR7 
13 Galvanized Dayton | 10/18 550 9 Self Colored Peerless | 48RP52 Зв in - 7,100 Ib Working Load 
1,600 ft 12.3 Galvanized Dayton | 34RY95 9 Zinc Peerless | 48RP66 5ft 13 Black Oxide Dayton | SWRRO 
Ac in ~ 1,900 Ib Working Load ¥ in - 12,800 Ib Working Load 10 13 Black Oxide Dayton | SWRR1 
9.3 Galvanized Dayton | 34RZ11 751 5 Galvanized Peerless | 48RP92 20 10 Black Oxide Dayton | SWRR2 
20 ft 9.3 Self Colored Dayton | 34RZ07 5 Self Colored Peerless | 48RP57 30 10 Black Oxide Dayton | SWRR3 
10 Galvanized Dayton | 1DJU2 Grade 43 High Test Chain % in - 3,500 Ib Working Load 
90 ft 10 Galvanized Dayton | 1DJU3 % іп - 9,200 Ib Working Load 5ft 15 Black Oxide Dayton | 5SWRP6 
92 ft 9.3 Galvanized Dayton | 34RZ12 20 f 6.7 Galvanized Dayton | 34RZ67 10 15 Black Oxide Dayton | SWRP7 
9.3 Self Colored Dayton | 34RZ08 1 Self Colored Dayton | 1DJR7 20 15 Black Oxide Dayton | SWRP8 
275 ft 9.3 Galvanized Dayton | 34RZ13 Уд in - 2,600 Ib Working Load 40 15 Black Oxide Dayton | SWRP9 
550 ft 9.3 Galvanized Dayton | 34RZ14 201 9.67 Galvanized Dayton | 34RZ34 Grade 100 Lifting Chain 
9.3 Self Colored Dayton | 34RZ10 10 Self Colored Dayton | 1DJR3 7 in - 15,000 Ib Working Load 
Grade 30 Proof Coil Chain 130 10 Self Colored Dayton | 1DJR4 5ft 8 Black Thermadep Реегіеѕѕ | 48RN51 
1 іп - 17,900 Ib Working Load 135 9.67 Galvanized Dayton | 34RZ35 10 8 Black Thermadep Peerless | 48RN52 
60 ft 4 Galvanized Peerless | 48RP93 400 9.67 Galvanized Dayton | 34RZ38 15 8 Black Thermadep Peerless | 48RN53 
4 Self Colored Peerless | 48RP58 800 9.67 Galvanized Dayton | 34RZ39 20 8 Black Thermadep Peerless| 48RN54 
% in - 4,500 Ib Working Load ¥ in - 5,400 Ib Working Load 30 8 Black Thermadep Peerless| 48RN55 
20 ft 7 Zinc Peerless | 48RP84 20 f 9 Self Colored Dayton | 1DJR5 Зв in - 8,800 Ib Working Load 
35 ft 7 Zinc Peerless | 48RP79 60 f 9 Self Colored Dayton | 1DJR6 5ft 10 Black Thermadep Peerless | 48RN46 
t Galvanized Peerless | 48RP98 63 f 8.7 Galvanized Dayton | 34RZ57 10 10 Black Thermadep Peerless | 48RN47 
100 ft id Self Colored ^ Peerless| 48RP63 200 8.7 Galvanized Dayton | 34RZ58 15 10 Black Thermadep Peerless | 48RN48 
7 Zinc Peerless | 48RP74 8.7 Self Colored Dayton | 348254 20 10 Black Thermadep Peerless | 48RN49 
7 Galvanized Peerless | 48RP89 8.7 Galvanized Dayton | 34RZ59 30 10 Black Thermadep Peerless | 48RN50 
200 ft 7 Self Colored Peerless | 48RP54 400 8.7 Galvanized Dayton | 34RZ61 ¥% in - 22,600 Ib Working Load 
1 Zinc Peerless | 48RP68 8.7 Self Colored Dayton | 34RZ55 10 6 Black Thermadep Peerless | 48RN56 
Y4 in - 1,300 Ib Working Load 56 in - 3,900 Ib Working Load 54s in - 5,700 Ib Working Load 
20 ft 10 Galvanized Peerless | 48RR05 93 Galvanized Dayton | 34RZ44 5ft 12 Black Thermadep Peerless) 48RN41 
10 Zinc Peerless | 48RP81 20f 9.3 Galvanized Dayton | 34RZ48 10 12 Black Thermadep Peerless| 48RN42 
141 ft 10 Galvanized Peerless | 48RR01 9.3 Self Colored Dayton | 34RZ40 15 12 Black Thermadep Peerless | 48RN43 
10 Galvanized Peerless | 48RP95 90 f 9.3 Galvanized Dayton | 34RZ49 20 12 Black Thermadep Peerless | 48RN44 
400 ft 10 Self Colored _ Peerless | 48RP60 Grade 70 Transport Chain 30 12 Black Thermadep Peerless| 48RN45 
10 Zinc Peerless | 48RP71 % in - 11,300 Ib Working Load 9» in - 4,300 Ib Working Load 
10 Galvanized Peerless | 48RP86 20 f 7 Gold Chromate Dayton | 10,14 5ft 14 Black Thermadep Peerless| 48RN36 
800 ft 10 Self Colored ^ Peerless| 48RP51 1 Gold Chromate Peerless | 48RP08 10 14 Black Thermadep Peerless | 48RN37 
10 Zinc Peerless | 48RP65 37 ft 6.7 Gold Chromate Dayton | 34RZ83 15 14 Black Thermadep Peerless | 48RN38 
34 in ~ 10,600 Ib Working Load 7 Gold Chromate Peerless} 48RP09 20 14 Black Thermadep Peerless | 48RN39 
100 ft 5 Galvanized Peerless | 48RP91 50f 7 Gold Chromate Dayton | 1DJT5 800 14 Black Thermadep Peerless| 48RN24 
5 Self Colored ^ Peerless| 48RP56 7 Gold Chromate —Peerless | 48RP10 
1072 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Chain & Links 


EX : 


General Utility Chains 


Durable, welded-steel links are for use as barriers or tailgates in addition 
to other applications where low-tensile strength is required. Zinc-plated for 
corrosion resistance. Straight and Twist Link chains meet NACM Standards. 


Note: Do not use utility chains for lifting. Straight Link Coil Straight Passing Link Chain 
Trade Working Item Trade Working Item 
Size L Load Limit Finish Brand No. Size L Load Limit Finish Brand No. 
Double Loop Link Chains 2 10 ft 310 Ib Galvanized Dayton 1DKE4 
5 100 ft 55 Ib Zinc = 2ZDH3 50 ft 310 Ib Galvanized Dayton 1DKES 
4 100 ft 70 Ib Zinc = 2ZDH4 1 10 ft 370 Ib Galvanized Dayton 1DKE6 
100 ft 70 Ib Galvanized — 22DJ1 50 ft 370 Ib Galvanized Dayton 1DKE7 
100 ft 255 Ib Zinc = 2ZDH7 1/0 10 ft 440 Ib Self Colored Dayton 1DKD3 
02/0 100 ft 255 Ib Galvanized = 22DJ4 10 ft 440 Ib Galvanized Dayton 1DKE8 
100 ft 255 Ib Plain — 22DJ8 3/0 10 605 Ib Galvanized Dayton 1DKF3 
100 ft 90 Ib Galvanized — 272042 50 605 Ib Galvanized Dayton 1DKF4 
3 100 ft 90 Ib Zinc = 2ZDK1 4/0 10 670 Ib Zinc Plated Dayton 1DKF5 
100 ft 100 Ib Plain = 2ZDJ6 50 670 Ib Galvanized Dayton 1DKF6 
2 100 115 Ib Zinc = 2ZDH5 5/0 50 880 Ib Galvanized Dayton 1DKF8 
1 100 155 Ib Zinc — 2ZDH6 6/0 10 999 Ib Galvanized Dayton 1DKF9 
100 155 Ib Plain = 2ZDJ7 50 999 Ib Galvanized Dayton 1DKG1 
1/0 100 200 Ib Galvanized = 2ZDJ3 Straight Link Machine Chains 
3/0 100 305 Ib Zinc = 2ZDH8 25 215 Ib Self Colored Dayton 1DJZ9 
4/0 100 365 Ib Zinc = 2ZDH9 4 25 215 Ib Galvanized Dayton 1DKB3 
Jack Link Chains 100 215 Ib Self Colored Dayton 1DKA1 
100 ft 34 Ib Plain — 2ZDG6 100 215 Ib Galvanized Dayton 1DKB4 
100 ft 43 Ib Zinc — 2ZDE8 02/0 50 545 Ib Self Colored Dayton 1DKA7 
10 100 ft 43 Ib Nicke! — 2ZDF5 50 545 Ib Galvanized Dayton 1DKC5 
100 ft 43 Ib Brass — 27062 3 100 27016 Galvanized Dayton 1DKB6 
100 ft 43 Ib Plain — 2ZDH2 2 25 325 Ib Self Colored Dayton 1DKA2 
100 ft 29 Ib Nicke! — 2ZDF4 100 325 Ib Galvanized Dayton 1DKB8 
12 100 ft 29 Ib Plain — 2ZDH1 1 25 390 Ib Galvanized Dayton 1DKB9 
100 ft 29 Ib Zinc — 2ZDJ9 100 390 Ib Galvanized Dayton 1DKC1 
100 ft 11 Ib Plain = 27004 1/0 50 ft 465 Ib Galvanized Dayton 1DKC3 
14 100 ft 16 Ib Zinc — 2ZDE7 2/0 25 fi 545 Ib Self Colored Dayton 1DKA6 
100 ft 16 Ib Nicke! — 2ZDF3 10 ft 700 Ib Galvanized Dayton 1DKC8 
100 ft 16 Ib Plain — 2ZDG9 4/0 50 ft 700 Ib Self Colored Dayton 1DKA9 
100 fi 8 lb Plain = 22D63 50 ft 700 Ib Galvanized Dayton 1DKC9 
100 10 Ib Zinc = 2ZDE6 5/0 50 ft 925 Ib Galvanized Dayton 1DKD2 
16 100 10 Ib Nicke — 2ZDF2 Straight Passing Link Chains 
100 10 Ib Brass — 2ZDF8 02/0 10 ft 450 Ib Galvanized Dayton 1DKH3 
100 10 Ib Plain = 22068 50 ft 450 Ib Galvanized Dayton 1DKH4 
100 5 Ib Zinc — 2ZDE5 4/0 10 ft 600 Ib Galvanized Dayton 1DKH5 
18 100 5 Ib Nicke -- 2ZDF1 50 ft 600 Ib Galvanized Dayton 1DKH6 
100 5 Ib Brass — 2ZDF7 Twist Link Coil Chains 
100 5 Ib Plain — 2ZDG7 4 10 ft 195 Ib Galvanized Dayton 1DKG2 
20 100 31b Nickel — 2ZDE9 50 ft 195 Ib Zinc Dayton 1DKG3 
100 3 Ib Brass = 2ZDF6 02/0 50 f 495 |b Galvanized Dayton 1DKH2 
Straight Link Coil Chains 3 50 f 240 Ib Galvanized Dayton 1DKG5 
4 25 205 Ib Galvanized Dayton 1DKE2 2 10 295 Ib Galvanized Dayton 1DKG6 
100 205 Ib Galvanized Dayton 1DKE3 1/0 10fi 415 Ib Galvanized Dayton 1DKG8 
104 520 Ib Self Colored Dayton 1DKD5 50 fi 415 Ib Galvanized Dayton 1DKG9 
02/0 10f 520 Ib Galvanized Dayton 1DKF1 
50f 520 Ib Self Colored Dayton 1DKD6 
50 ft 520 Ib Galvanized Dayton 1DKF2 


9XEF4 


) PEERLESS 
A KITO GROUP COMPANY 
Quick Links 


Large opening and threaded locking sleeves 


СӘ CAMPBELL. B/A 


H H a: make attachments easy and secure. Zinc 
Grade 30 Connecting Links Grade 70 Double plated, low-carbon steel prevents rusting. 
Attach accessories to connect chain pieces Cl evis Links Grade 316 stainless steel provides corrosion 
together. Drop-forged, heat-treated carbon steel is resistance and extra strength. 
self-colored. Meet design requirements of Federal Reusable, easy-to-install connectors for short- or Trade Working Item 
Specification RR-C-271D, Type Il. long-term use. Steel with natural finish. Size Load Limit Brand No. 
| ; НЕЙ: і НЕР Low Carbon Steel 
Note: Do not exceed the working load limit. Note: Not for overhead lifting. TA in 880 Ib Peerless 38XH96 
Trade Working Item Trade Working Item 316 Stainless Steel 
Size Load Limit No. Size Load Limit No. 582 in 616 Ib Ronstan 6HJC6 
Vain 1,400 Ib 49JN74 Ms in 4,700 Ib 9XHY2 Vain 1,433 Ib Ronstan 6HJC7 
Vis in 2,000 Ib 49JN75 36 in 6,600 Ib 9XDM5 3s in 2,425 Ib. Ronstan 6HJC8 
Rin 2,800 Ib 49JN76 Ye in 11,300 Ib 9ХЕР4 1 зіп 3,960 Ib Ronstan 6HJC9 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. == 
Chain Slings Details on page A1. 


Chain Sling Selection omis Түрө Description 


SGG Single, grab hook each end 

SOG Single, oblong master link and grab hook 

SOS Single, oblong master link and sling hook 

SSG Single, sling hook one end, grab hook one end 

SSS Single, sling hook each end 

DOG Double, oblong master link and grab hook each leg 

DOS Double, oblong master link and sling hook each end 

TOS Triple, oblong master link and sling hook each leg 
et TOG Triple, oblong master link and grab hook each leg 

SGG SOG 550 555 bos TOS QOG Quad, oblong master link and grab hook each leg 


Note: When using slings in pairs, the reach should be matched. QOS Quad, oblong master link and sling hook each leg 


|. OBLONG 
LINK 


SFTSLING | 10FT SLING 


LENGTH LENGTH 
em ет 
Chain Size Sling Capacity @ 90° Sling Type No. No. 
Daytoni Й гче EX) Ib SGG 2UKD5 2UKD7 
рауол OLEAN Т 13 B 2D) Ж 
Chain Slings - = on ш 
6 In = 
18,400 Ib TOS 400Ғ09 * = 
Durable metal ID tag is attached Grade 80 Alloy—Manufactured from alloy бейе 100 Steel: ШЕН А. НЕ SU "— TIRES? 
to each sling. steel and engineered for superior strength, Win 4.700 lb DOS 33KE84 * | 33KE76 * 
Note: See Grainger.com® to view sling lightness, and durability. Chain is embossed %zin 4300 b 505 A BI—— EO 
capacities for the lowest angle at which with Grade 80. PT 8,800 Ib 505 38Ү933 38Y025 
slings are rated for use. A en 15,200 Ib DOS 38Y022 * 38Ү014 ^ 
Grade 120 Alloy—Workload limits are up in 15,000 Ib 505 38807 34/86 — 
Grade 63 Stainless Steel— |0 50% higher compared to G80. Lighter in те SP ROT poe ven ТАШ 
Chain and components аге weight when you downsize your sling, with in 39,100 Ib DOS 38Y865 * | 38Y859 * 
rated for overhead lifting. Not for higher design factors and improved wear resis- ип 33.300 p 505 SS RI __|_38¥803 
temperatures over 650°F. tance when used at Grade 80 workload limits. — "Grade 120 Alloy Steel Pewag 
SLING SLING 505 AVCHS — 2VCHE 
5 FT SLIN 10 FT SLIN 
LENGTH LENGTH 5,200 Ib SSG 2UCJ2 2VCJ3 
Item Item SGG 2VCJ8 2VCF3 
Chain Size Sling Capacity @ 90° Sling Type No. No. 555 2VCK2 2VCK3 
Grade 63 Stainless Steel - Pewag %2 in 9.000 Ib DOS 2VCFA ~ 2VCL5 -* 
1400 Ib 505 2VCR5 2VCR6 ' DOG СЕБ * | 2VCL2 * 
' 555 2VCT3 2VCT4 TOG 2Ү/С18 * | 2VCLO * 
3s in 2,400 Ib DOS 2VCUÍ * | 2VCU2 ^ 13.5001 TOS 2UVCN5 * | 2VCN6 * 
TOS 2VCUB * 2/09 * ' 006 2/СР2 * | 2VCP3 * 
3,600 Ib 005 - 2WCWi ~ 005 2VCP8 * | 2VCP9 * 
SSS 2VCG6 2VCT5 505 2VCF6 2VCK9 
2,700 Ib SOS 21С65 2VCR7 506 2VCH7 2VCH8 
Y2 in 4,600 Ib DOS 2UVCG7 ^ | 2VCUS ^ 10,600 Ib SSG 2UCJ4 2VCJ5 
шю» ШЖ рс MMC. ES RES 
2UCG8 2VCR8 % in D СЕ * | 2VCL3 * 
5,500 Ib 555 2/69 21СТ6 18,400 Ib DOS OWCFB * | 21016 ~ 
96 in 9,300 Ib DOS 2UCHi 7 | 2UCU4 * TOG 2UCNi 7 | 2UCN2 7 
14,300 Ib 008 AI Ар : 27,500 Ib 008 NM e : 
9,300 Ib 505 2UCH2 2VCR9 505 2/61 2VCL1 
win 13,900 Ib SSS 2VCH3 = SOG 2VCH9 2VCJ1 
15,800 Ib DOS 2vcH4 7 | 2UCU5 * 17,900 Ib SSG 2VCJ6 2/67 
| MES ZEE EE E S MS. ME 
9,300 Ib SSS — 2UCTO Y^ in 31.000 Ib DOS 2VCG3 * | 2VCL7 ^ 
505 2ҮСТІ 2VCT2 ' DOG 2VCG4 * | 2VCl4 * 
S 13,900 Ib 555 2VCT8 — TOG 21СМЗ * | 2VCN4 * 
s 23,600 1b DOS 2VCUG6 * | 2VCU7 ^ 46.500 lb TOS 2VCN9 * | 2VCPi ^ 
36.100 Ib 0S 2UVCV7 * | 2VCVB ~ ' 006 2VCP6 * | 2VCP7 * 
р 005 2VCW8 * | 2VCW9 * 005 2VCR3 * | 2VCR4 * 
* Load capacity @ 60° angle. 
Chain Sling Item 
Dayton| (б ШАП Size Sling Length Сарасіїу@ 60° Sling Type No. 
Grade 80 Alloy Steel - Dayton " 
л 6 ft 3,600 Ib 4PGW1 
Adjustable Chain Slings Жіп — 3:600 1b APGW2 
; 6 6,100 Ib ; А 4PGW3 
Handle odd-shaped, hard-to-position loads Yin — 9 6.10010 |2 Adjustable, Control Plate, Sling Hook — 2pgwa 
using either 1- or 2-point lifts. Proof tested Yin 19 123001 TS 
and supplied with certificate of test. Ideal for Grade 100 Alloy Steel = Lift-All 
use where headroom is limited, with portable hein бу 2.7000 А1202 
уш cranes and balanced or unbalanced 3 in Er ТАШ b 2 Adjustable, Control Plate, Sling Hook Lu 
i д 10 15,200 Ib 4TZK6 
Note: See Grainger.com® to view sling capacities for the ыш - a -— —— b ATZK7 
lowest angle at which slings are rated for use. 5 y 4:300 Ib 1 Adjustable, Obong, Sing Hook 2uces 
i 5 1,400 Ib 2 Adjustable, Grab Hook, Oblon 2VCE3 
Grade 100 Alloy—+25% WLL compared to ATIKE жп 5 11,200 Ib 4 Adjustable, Oblong, Sling Hook 2UCES 
G80. Pewag chain slings include integrated Grade 100 101 7,400) ү 2 Adjustable, Oblong, Sling Hook ET 
XK" shortening hook to adjust chain length. jin 10 4,300 Ib 1 Adjustable, Oblong, Sling Hook — 2VCE7 * 
Heat resistant to 400°F. Meet the 20,000 cycle Grade 10 15.200 b 2 Adjustable, Oblong, Sling Hook 2VCF1 


ASTM Standard fatigue test for G100 80 10 15,200 2 Adjustable, Grab Hook, Oblong 2VCE8 


* Load capacity @ 90° angle. 


Wa rni ng! Do not exceed sling capacity. Sling capacity for an assembly with multiple slings is equal to the lowest sling capacity of the slings in 
5 the assembly. Chain slings should never be used at angles lower than the lowest angle for which they have a rated sling capacity. 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Nylon Web Slings 


Endless - Type 5 


Attached Eye 


Universal 
Cargo Basket 
Link - Type U nas 
Flat Eye and 
Eye - Type 3 
= © STREN-FLEX' 
Vertical Basket LiftAll = 
m DA E Nylon Web Slings (O) Lift —€— M 
E a Length — Capacity Hitch Cap. Capacity — Brand — ltem No. — & Nylon webbing is recommended Reverse Еуе-Туре 6—Features 
3 240018 1,6001Ү 4,001: Lift-A 388697 for general purpose lifting reinforced eyes and wear pads on 
Jm E 320010 seb eam HEN AT и Red core warning yarns both sides of body and eyes for 
1 6 240019 1,90016 4,800 Ib Lift-Al 8AR61 indicate wear for easy maximum wear resistance. Butted 
$ 320010250010 Бао MEA NN ЕО inspection and replacement edges are sewn together to double the 
zin 10 640018 5,0001b 1280018 Lift-A ВЕТІ0 = Required tags show rated sling width. 
4 48000 3.80010 9.60010  Lift-Al 38V229 iti А 
"m Ай 620 —19001b —12.40015 ШТАТ — 380182 capacities and material type Twisted Eye and Eye-Type 
5ft 48000 3,800b 96000 ШТА 38\230 = Meet OSHA 29 CFR 1910.184 4—Similar to Туре 3 t 
2 ӨН 4800 38000 9600 — Я-А 381231 and AMSE B30.9 Standards тагто IO: except eyes аге 
| 6ft 9,600 Ib —7,/001b  19.2001b — Lift-A 8XCR5 : turned 90? and nest easily on the 
n T PE Ор Тұр ШЕП 27 — Endless-Type 5—Versatile slings crane hook. 
Flat Eye and Eye - Type 3 economically priced for use in all three 1 1 
2ft 1200. 950b  24001b  Li-A| 380821 T rid Universal Link-Type U—Helps 
21 1601 12805 3.200 1b L-A “782: types of hitches: vertical, choker, and 4-1 sling life by protecting webbing 
3ft 10001. ^ 8001b 200: ШАП 38Н689 basket. Spread sling legs for improved : 
sf 7,600 1b 1,280 Ib 3000 ШЫП — 387755 ад balance. Sling rotates to minimize Trom abrasion оп тоц! стапе hogs: 
tin 48 712000 9002 2405: ПАП — 8AWLO i Features Unilink fitting with Web-Trap 
4 1,600lb  12801b 32000 ШТАТ 381756 wear. : : 
6 1.000]b 80010 2,000 lb АГ 388690 on each end for use in three hitch 
6 1.60010 1,28015 3,2000} Lift-A 381758 ES ili i 
3 2000-15 180018 31:000 1b — LIA БОМБА Flat Eye and Eye-Type 3— Popular types. Unilinks allow choking from 
8 160010 12800 — 3.2001b — Lift-A 381760 slings for use in all three types either end to help vary wear points. 
2 240018 19000 48000 Lift-A 380853 i i 
2 3.200]b — 2,5001b — 6,4001b А 381790 of hitches. Easler to remove from Attached Eye Cargo Baskets-Type 
4 2.00010 —1,6001b 40000 Lift-Al — 38R691 beneath the load than sling Types 1, ‘ht. ; 4 
4 24401718 —19001b —4800]b ШАГ 8AWLÍ 2 and 4 $— Light duty basket sling has a wide 
L 4% 3200160 2,5001. — 6,4001b ^ ША 381793 : ! body for load stability. 
2 in бА 2.00015 —1,6001b 40000 Lift-A 388692 | 
6i 32001b 25000 6,40018 ЖА 381795 VU EH а, Basket 
at 2000 р 8:200 р 2.000 р i КА 2505 No. of Plies Width Length Capacity Hitch Cap. Capacity Brand Item No. 
10 ft 3720010 2 50010 6.400 Ib Lift-À 381780 3 3,200]b 25000 6,4001 Lift-AII 387953 
12 ft 3.200 b 2500 b 6,400 Tb Lift-A\ 381782 lin 4 3,200]b 25000 6,4001 Lift-All 387954 
201 220010 25001) 6.40010  LiftAll 387791 6 32001b 2,5001. 64000 ^  Lift-Al ^ 381956 
6ft 4800 1b 3,800 Ib 9.600 Tb Lift-Al 381833 2 6,400]1b 5,00010 12,8001Ү Ж-А 38T983 
3in 20 ft 4.80010 3800р — 9,6001b — Lift-A 387829 4 4,8001b 3,8001. — 9.6001b ^ Lift-All 381039 
24 ft 4800 lb 3.800 lb 9.600 Ib Lift-All 36LG60 4ft 6.400 Ib 5,00010 — 12,800 Tb Lift-All 387986 
ң 10їй 6,4001b  5,0001b  12,8001b ШТА 387855 6ft 48000 3,4000 —96001b ПАП 38V041 
4in 12 tt 6400Ib 5.000 Ib 12.800 1b CEAI 381857 6ft 6,400]b 5,00010 12,800 Ib Lift-All 387988 
біп i2ft 7200й 580010 1440018 Lift-A 38U946 2 2 in 8 fi 64000 5,0001b 128000 — Lift-AII 381090 
2 24001Р  19001Р 4,800 Ib Lift-All 380988 10 ft 4.80016 3,80015 9600 Lift-All 38V026 
2 23.200 Ib 2' 500 Ib 6,400 b Lift-Al 381936 10 ft 6,400]b 5,0001. 1280011! Lift-AII 387973 
3 390016  25001b 6.400 Ib Lift-Al 87262 12ft 4,80010 3,5008 9600 Lift-AIT 38V028 
4 24001b 1.900 Ib 4.800 Ib Lift-Al 8RMP6 12 ft 6,400]b 50001. 128000 Ж-А 381975 
4 320016 2.500 Ib 6 40016 Lift-À 8EW55 20 ft 6,400]b 5,0001. — 12,800]b Ж-А 38T984 
iin oft 2 400 Ib 1,900 Ib 4800 b GICA 380990 3in 10 ft 8,800]b 70400 176000 Lift-AIl 380011 
6 32001b  25001b 6400р Lift-À 8ЕМ00 4 in 12ft 11,5001b 920018 230000 Lift-All 38U049 
8 320016 250010 6,400 Ib CEA 9T118 20 ft 8,600]b —6,900]1b —17,200]b ІПІН-АГ 38V104 
10 ft 200 Tb 2.500 b 6,400 Ib Lift-Al 8UY66 T TM би " 20 ft 16,500 1b —13,2001b 33,00011 Lift-AII 380093 
428 3,2001) 2,2001) 644000 Lift-A ВЕРС5 niversal Link - Туре Е 
20ft 220018 2,5000 64000} ША 381937 1 4 24000 1,000: 48000 ІЛ-І 381053 
2 4.800]b —3,800]b 9,6001 Lift-A 38V021 3 6,400]b — 5,0001b 128000 ІЛ-АГ — 38R888 
Ju E B BUE. = = = = Е = 
n x F ў Е 
5 ОПЕ — 2500 16 12:806 1E — DEAL BY DS 2 8 4,8001b 280010 95000 ШТАТ 38T112 
7 6.4001 500018 19 80016 Lift-Al 387971 20 6,400 lb 5,000 Ib 12, 800 Ib Lift-All 38R887 
: 8 640016 5.000 b 12.800 b Г -Д 9UGCO 4in 8ft 8.60015 6,900 Ib 17200 b Lift-All 387148 
2 in i0ft 6,4001 50000  12,8001b Lift-A BEPC7 Basket Hitch 
12 ft 64000 5,000107 — 12,800 Ib Lift-Al 9LGY6 No. of Plies Width Length Capacity Brand Item No. 
2 16 6,4000 5,0001! 12,800 Ib Lift-A 387964 Attached Eye Cargo Basket - Type 9 
18 6,4001b — 5,0001b 128000 ША 38T966 Bin 4ft 3,000 Ib Stren-Flex 25K433 
20 4.8001b —3,800]b 9,60016 ШТА 38V022 6ft 3,000 Ib Stren-Hex — 30H213 
20 6,4001b — 5,0001b 12,800|Ір ША 38T969 Bin 8 3,000 Ib Stren-Flex  25К439 
4 8,80018 7,0401) —17,6001b ШТА 380005 10 in 6ft 3,000 Ib Stren-Hex — 30H223 
6 6,6000 5,2801р —13.2001b  Lift-Al 9CTR5 4 3,000 Ib Stren-Hex — 25K448 
6 8,800]b — 7,040]b 176000 Lift-A 38U007 12in 6 3,000 Ib Stren-Hex — 30H228 
8ft 6,600]b — 5,2800 132000 Lift-Al 98098 1 8 3,000 Ib Stren-Hex — 25K448 
3 in 8t 8,800]b — 7,040]b 17,60010 Lift-A 380009 4 5,000 1b Stren-Hex — 25K453 
10 8,800]b — 70400 17,60010  Lift-A 387992 16 in 6 5,000 Ib Stren-Hex — 30H233 
12 6,600 lb — 5,2800 132000 ШТАТ 9КЕМЗ 12ft 5,000 1b Stren-Hex — 25K455 
12ít 8,8001) 7,0400 176000 ШТА 387994 20in 8 5,000 Ib Stren-Hex — 25K458 
20ft 88000 70400 176000 ША 38003 6 5,000 Ib Stren-Hex — 30H243 
ӨН — 11,5001b 902000  23,000]b  Lift-All 380043 24 in 8 5.000 Ib Stren-Hex — 25K464 
8f 11,5001b 9200160 230000 ШТАТ 380045 | 12 5,000 Ib. Stren-Hex — 25K465 
4 in 10ft 1150016 9,2001)» 230000}  Lift-All 380029 біп 4 6,000 Ib Stren-Hex — 25K468 
{2ft 115000 9,2001) 23000}  LiftAll 380031 4 6,000 Ib Stren-Hex — 25K483 
i4ft 1150016 9,2000 230000} ШАТ 380033 12in 6 6,000 Ib Stren-Hex — 30H263 
20ft 115000 92000 230000  Lift-All 380039 8ft 6,000 Ib Stren-Hex — 25K484 
БП 6 16,5001b 132001Һ 33,000 lb ІІН-АГ 380079 4ft 10,000 Ib Stren-Hex — 25K488 
20 16,500 1b 13,200 lb 33,000 lb ШАГ 38075 16 in 6ft 10,000 Ib Stren-Hex —— 30H268 
4 Tin 4 5.00010 40000 —10,0001b _Lift-All 361061 2 10 10,000 Ib Stren-Hex —— 30H269 
Reverse Eye - Type (With Wear-Resistant Cover) 20 in 6ft 10, 000 Ib Stren-Flex 30H273 
1 4 3.60010 — 2,900]b — 7,2001b — Lift-Al 361062 8ft 10,000 Ib Stren-Hex — 25K494 
Twisted Eye and Eye - Type 4 6ft 10,000 Ib Stren-Flex 30H278 
2in 320018 — 2,500]b — 6,400]b — Lift-A| — 381814 ВА 10,000 Ib Stren-Hex  25К490 
1 10 24000 1,20018 48000 ШАП 380858 24 in 12 ft 10,000 Ib Stren-Hex — 25K501 
3in 20 4.800]b —3,800]b 96000 ШАТ 381847 14 ft 10,000 Ib Stren-Hex — 30H280 
4 in 12ft 4,8001) 3,8001) 96000 ЖАТ 380028 18ft 10,000 Ib Stren-Flex — 25K502 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. == 


Polyester Round Slings & Web Slings Details on page A1. Ba 
E — — —— Length__y| DAYTON . LIFT-ALL 
Eye Vertical Choker Basket Hitch Color Width Item Width Item 
Endl L Length Load Hitch Cap. Capacity Code  |Under Load No. Under Load No. 
ndless Endless 
3ft —— 26001. 2,1001 5.200 Ib Purple | 1%in  2MJK3 Tin 14767 
зї — 530010. 4,20010 10600 Green | 1'%in  2MJL4 | 1%іп 3КМ79 
3f. = 84000. 6,700lb 168000 Yellow | 17&in — 2MJN3 | 134in  2ҢИ55 
pert 4f. = 2600 lb. 2,100 Ib 5,200 Ib Purple | 17іп 2MJK5 Tin 3KN75 
4f. = 530010. 4200186 10,000lb Green | 1%in  2MJL6 | 1%in _ 3KN80 
Е ДЕ 4f. = 84000. 6,7000 1680016 Yelow | 1%in 2МЛ4 | 1%in 3KN81 
ye әпекуе бї = 260018.  2.1001b 5.200 Ib Purple | 1%п. 2МЈКТ Tin 3KN76 
6f.  — 5300 lb. 4,2000 10600) Green| t%in  2MJL7 | 1%іп  4A768 
ң eft = 84000. 670018 16,800]b Yellow | 17&in  2MJN5 | 134in 3KN82 
Dayton eft = 1320018. 10,600 Ib — 26,400 b Red Zain —— 2MJP1 2in 2RU58 
6f. = 2120018. 17,00018 42,400 Ib Blue Zin 2MJP6 | 2%in 28061 
81. 260016. 2100 Tb 5.200 Ib Purple Яп 20.9 A [m 3KN77 
А е Bf. = 5300. 4200lb 10,60016 reen in Ain 
(б) LiftAll THREETYPES OF USES at — — — 8400lb. —67/001b — -168001b — Yellow | 1%in 2MJN6 | Yin 8KNB3 
pcd 81. = 192001. 10,600 Ib 26,400 Ib Red 2%in 2МЈР2 2in 3KN73 
Pol ester (UJ 8ft =  212001b. 17,0001b — 42,400 Ib Blue Zin 2MJP7 | 2%in 2RU62 
: m m m m mm mm 
H VERTICAL CHOKER BASKET _ oo А D reen 5 in 5 in 
Round Slings 10f. — 84001: 67001 — 16800 — Yellow | 1%in — 2MJN7 | 134in 44770 
oA i0ft —  132001b. 10,50018 — 26,400 Ib Red Zain 2МЈРЗ Zin 3KN72 
a Color-coded for quick identification Е t — 21200 р. iy 000 1b 22400 h È ue к: ІШ zm 2 z in ZW 
H H 4 П 5 = E Й D reen ? |n 8 ІП 
» Sling flattens against load to grip tightly 121 = 84001b. 670b 16800 — Yellow | 1%in — 2MJN8 | rin — 2RUSG 
= Only 3% stretch for better load control 124 — 132001Һ. 10,600 Ib 26,400 Ib Red Zin 2MJP4 2in 28059 
: : ; 12ft -- 212001». 1700018 42,400 ib Blue Зіп 2MJPO | 2%іп 28063 
Load-bearing yarns protect from UV degradation and slings 20ít 580010. 42000) 106000 беп | 1%in 2MJN2 | 1%in 28054 
i i i 20ft. -- 84000. 6,7001) 16,800lb Yelow | 1%п 2MJN9 | 134in 2RU57 
are resistant to grease and most acids. Wear points of all 20tt. — 13,200 Ib. 10,600 Ib — 26,400 Ib Red 2%in 2МЈР5 2in 2RUGO 
endless-style slings shift with each use for maximum sling life. 204. -- 21,2001һ. 17,000 Ib 42,400 Ib Blue 3in 2MJR1 255in 2RU64 
: -50° d i Eye and Eye 
Temperature range: -50° to 200° All load fibers protected by Aft 16 in 26001. 2.100 1b 5,200 Ib Purple | 234i 2MJR2 | 2Y4in 2RU65 
two woven covers. Eye and Eye style has an additional wear- 4% 1011 530018.  42001b 10500 b Green 2 Йй in 2NJR4 2 2 in 28067 
i ina li i i 4ft 12in 84000. 6,700 lb 16,800 Ib ellow 5 іп Bin 
resistant cover to extend sling life. Remove sling from service 6t 10in 2600 1b; 2100 5500 1b Purple oie ЖИНЗ $E RUBE 
when red striped white core yarns are exposed. Meet or exceed eit 10in 5300 lb.  42001b 10,600 Ib Green | 2Y4in  2MJR5 | 2/іп 28068 
all OSHA and ASME B30.9 Standards. 6ft 12in 8400. 6,7001b 16,800]b Yelow | 2%in 2MJR7 | 2%in 28070 


= Surface yarns are connected side to Easier to remove from beneath the load 
ph / 7) THREE TYPES ОР USES side to protect core yarns, but also than sling Types 1, 2, and 4. 
74 / ТІН position surface and tensile yarnsto Twisted Eye and Еуе-Туре 
y 2 ЕРІП work together to support the load. 4—Similar to Type 3 except eyes are 
9 // J| Meet or exceed all OSHA and ASME turned 90° and nest easily on the 
{2 | В30.9 Standards. crane hook. 
Endless-Type 5—Versatile slings 


Twisted E d Eye - 4 Universal Link-Type U—Helps 
ШЕ. aes VERTICAL CHOKER BASKET economically priced for use in all M sling life i певне M 
Endless - Type 5 three types of hitches: vertical, 


from abrasion on rough crane hooks. 


Poly Web Slings [ОШ АГ choker, and basket. Spread sling Features Unilink fitting with Web-Trap 


legs for improved load balance. on each end for use in three hitch types 
= Woven surface yarns cover each side and carry a portion of the load Sling rotates to minimize wear. Unilinks allow choking from either a d i 


= Longitudinal core yarns carry the majority of load Flat Eye and Eye-Type 3—Popular t Р 
- Pod: о help vary wear points. 
» Red core warning yarns indicate damage slings for use in all three types of p vary р 


» Tuff-Tag provides serial numbered identification for traceability hitches: vertical, basket, and choker. 


Tuff-Edge Tuff-Edge 
Vertical Choker Basket Polyester | Polyester Vertical Choker Basket Polyester | Polyester 
Width Length Hitch Cap. — Hitch Сар. Hitch Cap. Item No. Width Length Hitch Cap. — Hitch Cap. Hitch Cap. Item No. 
Endless - Type 5 4 380695 | 381719 
Single-Ply 5 380606 | 381720 
2 380637 | 381668 6 38U697 | 381721 
4 38U640 | 47/42 8 38U699 | 381723 
5 380641 | 381670 9 38U701 | 381724 
6 38U642 | 1A595 10 38U683 | 381707 
8 38U644 | 4ZV43 4in 12 11,500 Ib 9,200 Ib 23,0001b | 38U685 | 381709 
i 80627 90386 H 380687 | 38711 
i 10 ft 14 
Tin 12 32001b 25000 64000 380629 | 8WPP4 16 380689 | 38T713 
13 38U630 | 38T661 17 380600 | 381714 
14 38U631 381662 18 38U691 | 381715 
16 38U633 381664 20 38U693 | 381717 
17 38U634 381665 4 38U714 | 381737 
18 38U635 381666 5 38U715 | 381738 
20 38U638 381669 6 38U716 | 381739 
2 38U656 | 381681 8 38U718 | 381741 
4 38U659 | 4ZV46 9 38U719 | 381742 
5 38U660 | 381684 10 38U702 | 381725 
6 38U661 1A596 6in 12 16,500 Ib 13,2001b 33,000) | 38U704 | 381727 
8 38U663 381686 13 38U705 | 381728 
i ЗС 1244 14 380708 381791 
А 10 ft 16 380708 
zn 12ft 6400 50000 128001: -380648 42/45 17 38U709 | 381732 
13ft 380644 | 381674 18 38U710 | 381733 
14ft 380650 | 381675 20 38U712 | 381735 
16 ft 38U652 | 381677 Double-Ply 
17 ft 380653 381678 2 38U730 | 381422 
18 ft 38U654 381679 5 38U734 | 381424 
20 ft 380657 381682 6 380735 | 381425 
4 380677 381701 8 380737 | 381427 
5 38U678 | 381702 9 38U738 | 381428 
6 38U679 | 381703 10 38U720 | 381412 
8 380681 | 381705 1in 12 6,200 Ib 4,900 Ib 12,0001b | 38U722 | 381414 
9 38U682 | 387706 13 380723 | 381415 
10 ft 38U665 | 381688 14 38U724 | 381416 
3in 12 ft 8,800 Ib 7,040 Ib 17,60018 | 380667 381690 16 380726 | 381418 
13 ft 380668 | 387691 17 38U727 | 381419 
14ft 38U669 | 387692 18 38U728 | 381420 
16 ft 380671 | 381694 20 38U731 | 381423 
ІП 380673 | 2709 
18 ft 
20ft 38U675 | 381698 | CONTINUED | 4 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Polyester Round Slings & Web Slings 
«E000 Poly Web Slings ОША Шы 
y 9 = Vertical Choker Basket Polyester | Polyester 
dd Width Length Hitch Cap. Hitch Cap. — Hitch Cap. Item No. 
Tuft-Edge 4 380380 | 38T602 
Vertical Choker Basket Polyester | Polyester 5 380381 38T603 
Width Length Hitch Cap. — Hitch Сар. Hitch Cap. Item No. 6f 380382 47/10 
21 38U749 | 387439 8f 38U384 | 1A600 
4f 38U752 | 381442 9 38U385 | 38T605 
51 38U753 | 381443 101 38U368 | 6A259 
61 38U754 | 381444 4in 12% 64000 500010 12800 | 380370 | 8АНЕ8 
8f 38U756 | 38T446 13 38U371 | 387594 
9f 38U757 | 38TA47 14 38U372 | 38T595 
| 10% 38U739 | 387420 16 38U374 | 38T596 
gin 12% 124000 990050 248000 -380741 38431 17 380375 | 38T597 
13ft 38U742 | 381432 18 38U376 | 38T598 
14% 38U743 | 381433 20 38U378 | 471109 
16% 380745 381435 4 380417 | 387636 
17% 38U746 | 381436 51 380418 | 38T637 
181t 38U747 | 381437 61 38UA19 | 38T638 
20% 38U750 | 38TA40 8f 380421 | 38T640 
4f 38U770 | 38T460 9 380422 | 38T641 
5f 38U771 | 38T461 101 380405 | 38T624 
6% 380772 | 381462 6 in 12% 96008 77000 192001» | 380407 | 381626 
8ft 38U774 | 387464 131t 380408 | 38T627 
9f 38U775 | 38T465 141 38U409 | 381628 
10% 380758 | 381448 16 38UA11 | 38T630 
зїп 121t 1620018 —— 13,0001b 326000 | 38U760 | 38T450 17ft 380412 | 38T631 
13# 38U761 | 381451 181t 380413 | 381632 
14% 38U762 | 387452 201 380415 | 381634 
16% 38U764 | 387454 Double-Ply 
17% 380765 | 387455 41 380454 | 17/24 
18% 280766 | 38T456 5f 380455 | 387269 
20% 38U768 387458 6 380456 | 4ZV25 
4f 38U788 | 381478 8 380458 | 4ZV26 
5f 380789 | 387479 9f 38U459 | 381271 
6% 38U790 | 381480 10 ft 38UA41 | 2RU93 
8t 380792 | 387482 iin 121t 3208 2,5000 640010 | 38U443 | 38T260 
9f 380793 | 381483 13% 380444 | 38T261 
10% 38U776 | 38T466 14% 380445 | 381262 
4in 12% 2070018 1650019 414000 | 380778 | 381468 16 tt 38UA47 | 381264 
13% 380779 | 387469 17% 38UA48 | 381265 
14% 38U780 | 38T470 18 tt 38UA49 | 38T266 
16 tt 38U782 | 38T472 20% 380452 | 387268 
17ft 38U783 | 38T473 4f 38U492 | 4ZV29 
181t 38U784 | 38T474 5 38U493 | 381296 
20% 380786 381476 6 380494 | 47130 
41 38U807 387496 8f 380496 | 6A241 
i с | CES 
f 
8f 380811 | 38T501 211 12% 64000 50000 128000 -380481 | 42/27 
9f 38U812 | 38T502 13% 380482 | 387292 
10% 380794 | 38T484 16% 380485 | 2RU95 
біп 12% 28,600 b 23000 572000 | 380796 | 38T486 17% 380486 | 38204 
13 tt 38U797 | 381487 18 tt 380487 | 4ZV28 
14% 380798 | 381488 20% 380490 | 2RU96 
16% 380801 | 387490 51 38U531 | 38T326 
17% 380802 | 381491 61 38U532 | 6A243 
181t 38U803 | 387492 8f 38U534 | 6A244 
20 ft 380805 | 38T494 9f 38U535 | 381328 
Сыз | ош 
ingle- ; 
теу 4% 380258 | 47798 sin 13% 88000 74400 1760010 -380521 | 387320 
6f 38U270 | 47199 14% 38U522 | 381321 
8f 38U272 | 42/01 16% 38U524 | 28097 
9ft 38U273 | 38T515 17% 380525 | 381323 
10% 38U255 | 38T503 18 tt 38U526 | 4ZV32 
: 121t 38U257 | 38T505 20% 380528 | 28/08 
Yin 13% 1.60010 1,2800 32000 380258 387506 4f 38U566 | 387354 
14% 380259 | 38T507 5ft 38U567 | 381355 
16% 38U261 | 381509 6f 38U568 | 4ZV34 
17% 38U262 | 38T510 ВЯ 38U570 | 6A246 
181 380263 | 387511 gft 38U571 | 38T357 
20 ft 380256 | 38T513 ; 10% 38U554 | 6A247 
2ft 38U304 | 38T541 4in 12ft 11500: 8,2000 230000 380556 | 6А248 
4f 38U307 | 47/04 13% 380557 | 381348 
5f 38U308 | 387542 16% 280560 | 28099 
6% 38U309 | 1A597 17% 38U561 | 381350 
aft 380311 | 1A598 18 38U562 | 38T351 
i E | DIES 
m 121 32001b 25000 64000 "380595 | 2RU89 5ft 380604 | 381389 
13% 38U206 | 381536 61t 380605 | 381390 
14% 380297 | 38T537 8f 380607 381392 
16% 38U209 | 381538 9f 380608 | 381393 
17% 38U301 | 381539 10% 3805900 387376 
18 38U302 | 47/03 6 in 12% 1650018 1320019 330000 | 380592 | 387378 
20% 38U305 | 28/90 13ft 380593 | 381379 
4fi 38U344 | 38T571 14% 380504: 38T380 
Б 38U345 | 38T572 16% 380596 381382 
6% 38U346 | 1A599 17% 380597 | 381383 
8t 38U348 | 47/08 18 tt 38U598 381384 
9f 38U349 | 381574 20% 38U601 381386 
10% 380332 | 47/05 Twisted Eye and Eye - Type 4 
зїп 12% 4808 38000  9,6001b | 38U334 | 42/06 Single-Ply 
13% 38U335 | 38T565 f 380284 | 38T526 
14% 38U336 | 38T566 4f 38U287 | 381529 
16% 380338 | 38T567 5ft 380288 | 38T530 
17% 38U339 | 387568 6% 380289 | 38T531 
181t 38U340 | 4ZV07 ВЯ 38U201 | 387533 
20% 38U342 | 2RUS1 9f 38U282 | 387534 
| 10% 38U274 | 38T516 
tin 101 1600 1,280 — 32005 580274 387516 
13ft 38U277 | 38T519 
14% 380278 | 38T520 
16% 380280 | 38T522 
17% 38U281 | 387523 
181 38U282 | 381524 
20% 380285 | 38T527 


[continuen | ў 
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Polyester Round Slings & Web Slings Details on page A1. Bü 
«rr Poly Web Slings (ОША! 
Tuff-Edge Tuff-Edge 
Vertical Choker Basket Polyester | Polyester Vertical Choker Basket Polyester | Polyester 
Width Length Hitch Cap. — Hitch Сар. Hitch Cap. Item No. Width Length Hitch Cap. Hitch Сар. Hitch Cap. Item No. 
2 380323 | 387555 4 380584 | 387370 
4 38U326 | 38T558 5 38U585 | 381371 
5 38U327 | 38T559 6 38U586 | 381372 
6 38U328 | 38T560 8 38U588 | 381374 
8 38U330 | 38T562 9 38U589 | 381375 
9 38U331 | 38T563 10 38U572 | 381358 
; 10 ft 38U313 | 38T545 4 in 12 11,5001b 92001 23,0001 | 38U574 | 387360 
zn 121t 3,200 Ib 25000 64000 -380315 281547 13 38U575 | 38T361 
13ft 38U316 | 38T548 14 38U576 | 38T362 
1471 38U317 | 381549 16 38U578 | 387364 
16ft 38U319 | 38T551 17 38U579 | 38T365 
17f 38U320 | 38T552 18 38U580 | 38T366 
18ft 38U321 | 387553 20 38U582 | 381368 
20ft 38U324 | 38T556 4 380621 | 38T406 
4 38U362 | 38T587 5 380622 | 381407 
5 380363 | 381588 6 380623 | 38T408 
6 38U364 | 381580 8 380625 | 381410 
8 380366 | 38T591 3 380626 | 38T411 
9 38U367 | 381592 10 380609 381394 
10 ft 38U350 | 38T575 біп 13 1650010. 132001b 330000 "380515 | 381396 
3in 12ft 4,8000 3,4000 96001» | 38U352 | 387577 14 380613 | 381307 
13 ft 38U353 | 387578 16 38U615 | 381309 
14 ft 38U354 | 38T579 17 38U616 | 38T401 
16ft 38U356 | 38T581 18 38U617 | 38T402 
17f 38U357 | 381582 20 380619 | 38T404 
181t 38U358 381583 Universal Link - Type U 
20ft 38U360 | 38T585 Single-Ply 
4 380398 | 38T618 4 38Н944 | 388730 
5 38U399 | 381619 6 388946 | 6A251 
6 380401 | 38T620 8 388948 | 38R732 
8 380403 381622 9 388940 | 388733 
0 380386 381606 12 38R034 | 38R720 
ft à 
4in 121t 64000 5,0000 128000 | 38U388 | 381608 2in 13 3.20010 25000 6,4000 '"3sRgs5 | 38R721 
128 38U389 | 38T609 14 388936 | 288722 
148 38U390 | 381610 16 388938 388724 
161 38U302 | 38T612 17 388930 388725 
178 38U393 | 381613 18ft 38R940 | 38R726 
18ft 38U304 | 38T614 20 ft = 38R728 
20 ft 380396 | 381616 4f 38R962 | 38R746 
4 380435 | 38T654 5f 388963 | 38R747 
5 38U436 | 38T655 eft 38R964 | 38R748 
6 38U437 | 38T656 8t 388966 | 38R750 
8 38U439 | 381658 9f 388967 | 38R751 
9 380440 | 38T659 10 38R950 | 388734 
10 ft 380423 381642 3in 12 ft 4,8001b 380% 9,6001» | 388052 | 388736 
біп 121 9,001b 77000 192001: 280425 | 381644 13f 388953 | 38R/37 
13ft 38U426 | 38T645 14 fi 388954. 38R738 
14ft 38U427 | 38T646 16 fi 388956 | 38R740 
16ft 380429 | 38T648 17 388957 | 38R741 
17 38U430 | 38T649 18 388058 | 38R742 
18ft 38U431 | 38T650 20 38R960 | 38R744 
20ft 38U433 381652 4 388980 | 38R764 
Double-Ply 5f 388981 | 38R765 
2 380470 | 387282 6f 388982 | 6252 
48 380473 381285 8 388984 | GA253 
5ft 380474 | 387286 9 388985 | 388767 
6t 380475 | 381287 10 38R968 | 38R752 
8ft 38U477 | 381289 4in 12 64000 500010 — 12,8001b | 388070 | 38R754 
à TE | m rs 
| j 
Tin 121t 3.20010 25000 64000 -380462 | 287274 16 388074 | 388758 
128 380463 | 387275 17 38R975 | 38R759 
141 380464 | 387276 18 38R976 | 38R760 
16ft 380466 | 381278 20ft 388978 | 38R762 
17 38U467 | 387279 Double-Ply 
18 ft 380468 | 38T280 f 38R998 | 388780 
20ft 380471 | 381283 5f 38R999 | 38R781 
2f 38U509 | 381310 6ft 381001 | 38R782 
att 380512 | 381313 aft 381003 | 388784 
5ft 38U513 | 381314 9f 281004 | 388785 
6f 38U514 | 38T315 10 ft 388086 | 38R768 
gft 380516 381317 2 in 12ft 64001b 500010 — 12,8001b | 38R988 | 38R770 
9f 38U517 | 387318 13ft 38R989 | 388771 
| 10 ft 38U408 | 381299 14ft 38R000 | 388772 
2in 121t 6,400 Ib 540000 128001: 380501 | 381302 161t 288002 | 38R774 
13ft 38U502 | 381303 17ft 38R003 | 38R775 
14ft 380503 381304 18ft 38R004 | 38R776 
16ft 380505 381306 20ft 388906 | 388778 
17 380506 | 381307 4 381017 | 388798 
18ft 38U507 | 381308 5 381018 | 388799 
20 ft 38U510 | 38T311 6 381019 | 38R801 
4ft 38U548 | 38T341 8 38T021 | 38R803 
5ft 38U549 | 381342 9 381022 | 388804 
6t 38U550 381343 10 ft 381005 | 38R786 
gft 38U552 | 381345 3in 121 88000 7,0401b 17,6001 | 387007 | 388788 
9ft 38U553 | 381346 13ft 381008 | 38R789 
10 ft 38U536 | 381329 14ft 381009 | 38R790 
зїп 12ft 88000 7,0401b 17,60010 | 38U538 381321 16t 381011 | 38R792 
13ft 38U539 | 381332 17ft 38T012 | 38R793 
14ft 38U540 | 387333 18 38T013 | 388794 
16ft 38U542 | 387335 20ft 381015 | 38R796 
178 38U543 | 381326 4 381035 | 38R817 
18ft 38U544 | 387337 5 381036 | 38R818 
20% 38U546 | 381329 6 38T037 | 388819 
8 38Т039 | 38R821 
9 381040 | 388822 
10 ft 381023 | 38R805 
4in 12ft 11,5001 9,2000 23,0001 | 38T025 | 38R807 
13ft 381026 | 38R808 
1471 387027 | 389809 
161 381029 | 388811 
1711 381030 | 388812 
181t 38T031 | 38R813 
20ft 381033 | 38R815 
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MATERIAL HANDLING 
Chain Slings & Pads 


38X511 


(ОДА 


Wire Mesh Slings 


= Galvanized high- Use Roughneck 10-ga. wire mesh slings in 
tensile steel mesh metalworking or other industries where loads are 

= Use in basket or abrasive, hot, or tend to cut web slings. Withstand 
choker hitch temperatures to 550°F. Plated fittings fit most 

= Terminal thickness 1⁄2" — crane hooks. 


TRIANGLE AND TRIANGLE AND 
CHOKER - TYPE 1 | TRIANGLE - TYPE 2 
Terminal Choker Basket Hitch Item Item 
Width Length Dia. Hitch Cap. — Capacit No. No. 
4 fi 2in | 2,001b 4,6000 | 38X501 | 38X511 
от —9f 2in | 23000 4,6000 | ^  38X502 — | 38X512 
8 ft 2in | 2,001b 4,6006 | 38X903 | 38X513 
101 2 in 38X504 
4 2Иіп | 35000 70005!)  — 38X921 | 38Х531 
gin Oi 2 Vin | 35000 тоо» | 38X522 | 38x532 
8 fi 2 Win 3,500 Ib 704000 | 38X523 | 38X533 
13 2й4п | 3500lb 7000 | 38Х514 — | 38X524 
41 Зп | 4800 9000 | 38X541 — | 38X549 
an 250—3 38x550 
8 3 in 38X551 
101 Зп | 48000 596000 | 38X534 — | 38X542 
4 3%in | 72000 144000) 38X959 | 38X569 
gin 61 3 in 38X570 
8 ft Зуп | 72001b 144000!) 38X561 | 38X571 
ioft  3%in | 72000 14000! 5852 | 38X562 
41 4 bin 38X588 
gin Of Ahin 38X589 
8 fi 4%2in 38X590 
loft 4 %in 38X581 


36LG49 


4JY70 


—B/A 


PRODUCTS CO. 


PL 
S ФУ 
27 2 
9, b 
Z N 
Gi". 


Help protect against property damage and personal injury. Attach easily with 
hook-and-loop fastener closures and move to other slings, as needed. Sewn 
construction. Color coded by pad thickness/material construction. 


(OJAI 


Wear Pads 


For Sling Item 

Thickness Width L Material Color Brand No. 
2 in 12 in Pukka Yellow Lift-All 4JY68 

Ya i 4in 12 іп Pukka Yellow Lift-All 4JY69 

Шш i А B/A Products 

12 in 24 in Polyester Yellow Co 12M171 
36 in Tin 1ft Nylon Yellow Lift-All 36LG49 
2in 1 ft Nylon Yellow Lift-All 36LG51 

Ysin 2 in 12in Pukka White Lift-All 4JY70 
4in 12 іп Pukka White Lift-All 4JY71 
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THREE TYPES OF USES 


VERTICAL CHOKER BASKET 


Wire Rope Slings БЫ (САН 


Eye and Eye slings constructed of 6 x 19 IWRC (Independent Wire Rope Core) 
class wire rope. Operating temperature rating: -60° to 400°F. 


DAYTON LIFT-ALL 
Vertical Choker Basket Item Item 
Rope Dia. L Hitch Cap. — Hitch Cap. — Hitch Cap. No. No. 
JA in 2 ft. 1,300 Ib 960 Ib 2,600 Ib 2RU71 
JA in 3ft. 1,300 Ib 960 Ib 2,600 Ib 2RU72 
JA in 4 ft. 1,300 Ib 960 Ib 2,600 Ib 1A591 
35 in 2 ft. 2,800 Ib. 2,200 Ib 5,800 Ib 2RU73 
36 in 3 ft. 2,800 Ib 2,200 Ib 5,800 lb | 1DNH2 | 2RU75 
зв in 4 ft. 2,800 Ib 2,200 Ib 5,8000 | 1DNF6 | 42178 
% in 6 ft. 2,800 Ib 2,200 Ib 5,800 Ib | 1DNE1 | 14592 
36 in 8 ft. 2,800 Ib 2,200 Ib 5,800 Ib 47179 
36 in 10 ft. 2,800 Ib 2,200 Ib 5,8000 | 1DNF5 | 42177 
Yin 4 ft. 5,000 Ib 3,800 Ib 10,2001b | 1DNE8 | 47169 
Y» in 5 ft. 5,000 Ib 3,800 Ib 10200lb | — . | 38244 * 
Yin 6 ft. 5,000 Ib 3,800 Ib 10,200lb | 1DNE2 | 14593 
Yo in 8 ft. 5,000 Ib 3,800 Ib 10,20010 | 1DNE3 | 14594 
Yin 10 ft. 5,000 Ib 3,800 Ib 10,200!b | 10М6 47167 
Yin 11 ft. 5,000 Ib 3,800 Ib 10200lb | — . | 382431 * 
Yin 12 ft. 5,000 Ib 3,800 Ib 10,200 Ib 47168 
Yin 20 ft. 5,000 Ib 3,800 Ib 10,200 Ib 2RU74 
% іп 4 ft. 7,800 Ib 5,800 Ib 15,600 Ib 47782 
іп 6 ft. 7,800 Ib. 5,800 Ib 15,600 Ib 42183 
% in 8 ft. 7,800 Ib 5,800 Ib 15,600 Ib 47784 
y in 10 ft. 7,800 Ib 5,800 Ib 15,600lb | 1DNF8 | 47180 
% in 10 ft. 7,800 Ib 5,800 Ib 15600 | | — | 382796 * 
H in 12 ft. 7,800 Ib 5,800 Ib 1556000 |  1DNF9 | 42781 
% in 20 ft. 7,800 Ib 5,800 Ib 15600lb | | — | 2RU76 
A in 4 ft. 11,200 Ib 8,200 Ib 22,00010 | 1DNF2 |47174 
A in 6 ft. 11,200 Ib 8,200 Ib 220000 | 1DNF3 | 4ZT75 
34 in 8 ft. 11,200 Ib 8,200 Ib 220000 | 1DNF4 | 42776 
A in 10 ft. 11,200 Ib 8,200 Ib 220000 | 1DNE9 47172 
34 in 10 ft. 11,200 Ib 8,200 Ib 22000 | — | 382651 * 
A in 12 ft. 11,200 Ib 8,200 Ib 220000 | 10МЕ1 | 42773 
A in 20 ft. 11,200 Ib 8,200 Ib 22,000 Ib 2RU77 
tin 8 ft. 19,600 lb 144000 7140000 | — — | 382593 * 
tin 10 ft. 190010» 144000) — 40,000lb | 1DNE4 1147165 
tin 10 ft. 19,600 lb 144000 — 40000lD | — | 382577 ^ 
tin 12 ft. 19,6001b 144000 400000 | 1DNE5 | 42766 
tin 20 ft. 19,600 lb 14,40011 10,000 Ib 2RU78 
tin 20 ft. 19,001: 144000 7100001 — | 382587 * 
* Made using imported rope. 


MATERIAL HANDLING 
Winch Selection Guide 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


Winch Rating—Pulling capac- 
ity or the "rated max. load" for a 
winch is determined by the max. 


Winch Selection Guide 


Pulling vs. Lifting—Unless specifically indicated, the winches featured 
are designed for pulling only. Winches may not have all of the features 
necessary for every lifting application. Winches rated for lifting are 


Duty Cycle—Unless specified otherwise, 
most electric DC and AC powered winches 
cannot be operated continuously. To do 


load a winch can pull with only the 
first layer of rope on the drum, an 
industry standard. Full capacity is 
retained on the first two layers. This 
rating does not include any friction 
factors, which will vary according to 
the specific applications. 


marked as such. Winches are not designed to meet hoisting applications. 
Refer to all ANSI/ASME requirements for specific applications. All of the 
winches featured are not to be used for lifting, supporting, or transporting 
people or loads over areas where people could be present. 
Power—Most Dayton electric and hydraulic winches have power "in" 
and "out". Some also have a clutch and/or freewheel feature. 


this will overheat and damage the motor. 
The typical normal duty cycle is 1 to 3 
min. ON, followed by a 20-min. cool- 
down period. For more frequent operation 
needs, refer to long cycle or longer duty 
rated electric units, and continuous duty 
rated hydraulic winches. 


ROLLING WEIGHT Rolling Weight—For safe, sure = A 10% grade is a rise 
Rated loading, find the column in the table that of 1 ft. in 10 ft. 
FL iP Tm d Grade 575; x Tert matches your percentage of slope or » Winches are not intended 
1000 Ib. 5025 3401 2155 1664 1422 1285 grade. Determine the slope by dividing as a load securing device 
1500 Ib. 7538 5102 3233 2496 2134 1928 the amount of your rise by ramp length. » Secure load with 
5000.8. _ 10050 5803 E 2818 207 25 Match the slope with the nearest weight appropriate tiedowns 
3000 Ib. 15,075 10,251 6428 4991 4268 3854 of what you may be pulling, always round 
3500 Ib. 17,588 11,905 7543 5824 4979 4499 up, and locate the corresponding winch 
2905 219) 1588 — 18 шыш шыш эш — Rated Line Pul ЕР): This guide includes 
5000 Ib. 25.126 17,009 10,776 8320 7112 6427 10% rolling friction. Some applications 
шол к= к= ш к= ы a) oie ager сарай) winches һап 
* Most winch ratings аге based on the first layer of wire rope on the drum. You could | indicated. To convert Ib. to kg. multiply by 
experience a loss of up to 13% pulling capacity per layer of wire rope (see example below) 0.4536. 
ROLLING LOAD CAPACITY 
Maximum Pull Capacities For Rolling To calculate the rolling load capacity of a winch 
Type Leads at Various Angles of Inelines (the amount of load that can be pulled up an 
Percent Incline Multiply by: псіпе Multiply by: — jncline). multiply the rated capacity, single or double Incline 
sip Sues E pi ш (269. 261 line, by the factor shown in the chart at the left. — An | e 
10 (6°) 5.02 70 (35°) 153 Multiplication factor shown includes a 10% rolling g 
20 (11°) 34 100 (45°) 1.29 friction factor; actual friction factors may vary. 


Example of the effect of each layer of cable drum wind on Rated Line Pull (RLP) and rolling loads for a 5000- 
Ib. capacity winch. RLP-The weight the winch can pull perpendicular to the ground with a single line on the first layer of wire rope оп drum. 


5000 Ib. 


Capacity Winch RLP 10% 20% 40% 60% 80% 100% 
ist layer 5000 Ib. 25,126 17,007 10,776 8320 1112 6427 
2nd layer 4231 Ib. 21,260 14,390 9118 7040 6018 5438 
3rd layer 3667 Ib. 18,426 12,471 7902 6101 9216 4713 
4th layer 3236 Ib. 16,258 11,004 6972 5383 4602 4159 
oth layer 2894 Ib. 14,547 9846 6239 4817 4118 3721 


When to Consider a Pulley Block— 
If you need to offset the winch but 
retain a straight shot, a pulley block 
lets you, with a hook for mounting 

and a pulley for the wire rope. A pulley 
block also adds to the winch's pulling 
capacity; simply attach the pulley 
block's hook directly to the load and the 
winch's hook to a sturdy mount nearby. 
Electrical Performance—To maintain 
electrical performance from a battery to 
the winch, it is recommended dropping 
three wire sizes for every doubling of 
the length of the standard wire harness. 
Example: No. 6 to No. 3 or 2 ga. 


FEATURE EXPLANATION FOR CHARTS 


1. Clutch Release—Ability to control release of a load with a 
clutch instead of a winch motor. 

2. Freewheel—Ability to pull cable freely from the winch drum 
by hand under no load conditions. 

3. Pulley Block—For double line winch operation and pull redi- 
rection. Doubles pulling capacity of winch, but results in lower 
speed, lower amp draw, and longer run time. 

4. Mechanical Brake—Friction within the winch gears or 
separate friction brake device which automatically holds the 
load in position when the power switch is released. 

5. Dynamic Brake—Electromechanical stopping and holding 
of a motor that holds a load only when there is power connected 
to the winch. 


TYPES OF GEARING 


Planetary Gearing—Has a coaxial shaft capable of large 
reductions in a small space. Capable of handling high bearing 
loads. 

Worm Gearing—Has right-angle shafting, requires only two 
gears, and is self locking. Generally provides high ratios. 

Spur Gearing—A simple gear design using two or more paral- 
lel shafts with gears operating in the same plane. Produces less 
friction than worm or planetary gearing for greater efficiency. 
Requires a braking system. 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Winches 


d more information on winch selection on page 1080. 


imma 


Medium-Duty 


Heavy-Duty Truck 


Heavy-Duty Truck 


12/24VDC Electric Winches 


Versatile winches for a variety of pulling tasks. 


Utility—29JU84 is ideal for use on trailers or hitch mounts. Easy-to-use clutch Heavy-Duty Truck—Handles the heaviest winch loads. Features cone brake 
lever and corded remote control. Use 29JU85 for trailers or the jobsite. Includes апа chip-resistant, powder-coated finish to resist corrosion. 3EXT2 and 16Y217 
durable steel rope, roller fairlead, and remote control. include remote-mount control box. 3EXT3 has thermometric indicator for feed- 


Medium-Duty Truck—Cone brake holds the full-rated load for trucks and back via LED on remote control. 


SUVs. Features low-profile design with separate control box. Chip-resistant, Powersport Winches—All-metal construction with advanced digital controls, 
powder-coated finish. built-in load limiter, and clutch design. IP68 waterproof sealing. Modular 
controls for expandability. Standard-duty permanent magnet motor on 492P72 
to 492P77. Use on ATVs and 2-person side by sides. 492P78 to 492P84 feature 
Motactor (motor + digital contactor) which simplifies winch installation and 
increases performance. Ideal for ATVs and 4-person side by sides. 


Premium Truck—Built to last. Offers durability, style, and performance for 
trucks, Jeeps, and SUVs. Premium components. Full IP68 waterproofing. Rated 
to 408 hr. in rigorous salt-spray tests. Large dia. drum for durable rope attach- 
ment and long rope life. Convertible control pack for upright or low-profile 


mounting. 

Pulling 1st Layer NoLoad Voltage Full Rope Included Included Gear Clutch Mechanical Winch Dim. Item 
Capacity * Line Speed Line Speed Rating Load Amps Material Rope Dia. Rope Length Type Release Brake L w H No. 
Utility 

2,000 Ib 441рт Тірп 12/00 83А Wire Asin 35 ft ШТАТТА Yes No 13in ай біп 29Л/84 

4,000 Ib 5.5 fpm 20 fpm 12V DC 297 A Wire 7/5 in 43ft 3-Stage Planetary Yes No 16 in 16 in Тіп 29JU85 
Medium-Duty Truck 

8,000 Ib 8 fpm 42 fpm 12V DC 435A Wire s in 100 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 18 in 26 in 8in 16Ү216 

9,000 Ib 6.3 fpm 38 fpm 12V DC 460A Wire АШ 100 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 21%in 6'%4in 7%in ЗЕХТІ 
Premium Truck 

8.000 Ib 6.3 fpm 42 fpm 12V DC 413A Wire Ms in 100 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 24 in 7in 11іп  29JU92 

' 6.3 fpm 42 fpm 12V DC 413A Synthetic 36 in 100 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 24 in 7in 1iin 29JU93 

10.000 Ib 4.7 fpm 33 fpm 12V DC 409 A Steel 36 in 80 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 24 in Тіп 11іп 29Л/94 

: 4.7 fpm 33 fpm 12V DC 409A Synthetic 36 in 100 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 24 in Тіп 11іп 29Л/95 

12,00010 321рт 30 fpm 12V DC 438 A Wire % in 80 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 24 in 7in 1iin 29Л/99 
Heavy-Duty Truck 

12,000 lb — 3.8 fpm 30 fpm 12V DC 440A Wire 36 in 125 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 24%in 8%in  11in ЗЕХТ2 

15,000 Ib — 2.4 fpm 22.2fpm _ 12V DC 460A Wire As in 90 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 28 Yin  13in  10'4in 16Y217 

16,500 Ib 3.2 fpm 23.6fpm — 12V DC 507A Wire Ag in 90 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 24¥%in 8%in 9%in  3EXT3 

Powersports 

2 500 Ib 14.3fpm — 17.5fpm  12V DC 159A Galvanized Steel Cable ein 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 13%6in 13%6in 44%4in 492P72 

Ј 14.3 їрт 17.5ірп 12үрС 159 А Synthetic As in 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 13%6in 13%6in 44%4in 492Р73 

13.4 fpm 15.8fpm — 12V DC 192A Galvanized Steel Cable — 75» іп 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 13 *%a іп 132%4іп 4 4% іп 492P74 

3.50016 13.4 їрт 15.8 їрт 12V DC 192 А Synthetic As in 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 132%4іп 132%4іп 44% іп 492P75 

! 17.8 fpm 20 fpm 12V DC 204A Galvanized Steel Cable 72 in 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 13%6in 1354in 4%іп 492P78 

17.8 fpm 20 fpm 12V DC 204A Synthetic A6 in 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 13%6in 13%6in 4%in 492P79 

13.8 fpm  16.3fpm — 12V DC 208 A Galvanized Steel Cable — ^ in 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 15 in 15in 45Учіп 492Р81 

13.8 fpm 16.3fpm 12V DC 208A Synthetic Ya іп 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 15 іп 15in 45%4іп 492P82 

4,500 Ib 14 fpm 16.3 fpm — 12V DC 198A Synthetic Yin 25 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 1354 in 13%6in 4%4in 492P80 

14.1 fpm 16.2 їрт 12V DC 252 А Galvanized Steel Cable іп 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 14 37% іп 143/52 in 4*7&in 492P76 

14.1 fpm 16.2fpm — 12V DC 252A Synthetic ^ in 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 14 3782 іп 14 3782 in 44%4in 492Р77 

5.500 Ib 13.4 fpm 15.8fpm — 12V DC 254A Galvanized Steel Cable іп 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 15 іп 15in 45%4іп 492Р83 

Ы 13.4 fpm 15.8fpm — 12V DC 254 А Synthetic Ya in 50 ft 3-Stage Planetary Yes Yes 15 іп 15in 45%4іп 492P84 


* Pulling capacity is based on first layer of cable on the drum. 
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MATERIAL HANDLING 
Electric & Hydraulic Winches 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find more information on winch selection on page 1080. 


Planetary Gear 
6DLV4 


Spur Gear 
13R483 


Ку THERN 
115VAC Worm Gear Winches 


Power "In" and "Out" with 15 min. of continuous "On" time at full load. Internal 
mechanical brake provides positive load control for lifting and lowering. Ball 
bearings and self-aligning bronze bearings provide smooth operation. Corrosion- 
resistant, cast-aluminum gearbox and drum. Single-phase motor has power 
cord and push-button control. Winch cable is available separately. 

22UA0 features high-speed direct drive, and includes 8-ft. pendant cord. 
1VN79 may be permanently installed in industrial settings. 1VN80 has handles 
and large wire rope storage. 


1stLayer Motor Winch Drum Capacity Overall Dim. Item 
Load Cap. HP и" Cable 546" Cable L w H No. 
800 Ib 1.0 hp 280 ft 190 ft 17 “іп 21in 12%in 27/40 
2,000 Ib — 1.3hp 130 ft 90 ft 14%іп 8%in 17 іп  1VN79 
2,000 lb — 1.3hp 280 ft 190 ft 16% іп 1734in 14 Уіп — 1VN80 
No. 22040 No. 1VN79 No. 1VN80 
Max. Line Max. Line Max. Line 
Layer Load Speed Load Speed Load Speed 
1 800 Ib. 26 fpm 2000 13 fpm 2000 Ib. 8 fpm 
2 680 Ib. 31 fpm 1700 15 fpm 1600 Ib. 10 fpm 
3 600 Ib. 35 fpm 1500 17 fpm 1400 Ib. 11 fpm 
4 530 Ib. 39 fpm 1300 19 fpm 1200 Ib. 13 fpm 
5 480 Ib. 44 fpm 1200 21 fpm 1100 Ib. 15 fpm 


Sirongarm. 


AC Electric Winches 


Include power In/Out. Pulling capacity given as a reference only and does not 
include friction factors that will vary according to specific applications. 


Note: Not recommended for outdoor use or areas where units could get wet. Should be used with a 
ground fault circuit interrupter. 


PLANETARY GEAR 


All-steel, high-speed winches have prewired remote on 6-ft. cable with cable 
tension plate. Includes mounting bolts. 


SPUR GEAR 

Dutton-Lainson StrongArm models are rugged, high-performance winches with 
efficient spur gear systems. Pulling capacities are based on third layer of cable 
rather than the first for a more realistic estimate of actual use. Precision needle 
bearings provide low friction and longer life. Final drive gears are heat-treated 
carbon steel for greater strength. Dynamic motor brake and friction brake for 
load holding. High-impact cover and stainless steel front plate completely 


enclose cable drum. Factory installed, 10-ft. remote control cord. 
Full Included Included 

Pulling 1st Layer No Load Voltage Load Rope Rope Rope Gear Clutch Mechanical Winch Dim. Item 
Capacity * Line Speed Line Speed Rating — Amps Material Dia. Length Type Release — Brake L Ww H Brand No. 
Planetary Gear 

1,000 Ib 6.6 fpm 10.1 fpm 115VAC 65А Wire %e in 438 Differential Planetary — Yes No 153/7in біп 6 A in Warn 6DLV4 
§ 300 Ib 8.1 fpm 12.2fpm 115/230/ AC 20.9A — Wire ‘ein 100ft ^ 3-Stage Planetary Yes Yes 25%in 8 ¥%in Sin Warn 6DLV3 

pur Gear 

1,200 Ib 9.0 fpm 35.0 fpm 115VAC 8A Wire Yie in 20 ft Spur Yes Yes 10M%sin 8%in 80іп |StrongArm — 13R483 

2.700 Ib 2.0 fpm 9.0 fpm 120VAC ТА Wire Тр in 50 ft Spur Yes Yes 11%іп 8'Ywin  8in | StrongArm 138481 

2,700 Ib 3.5 fpm 18.0 ipm 115VAC 8А Wire 752 in 25 ft Spur No Yes 11%іп 8 Vein 8in | StrongArm 138482 

2,700 Ib 3.5 fpm 18.0 fpm 115/АС 8A Wire 7 in 25 ft Spur Yes Yes 11%іп 8 Vein Bin | StrongArm 33W158 


* Pulling capacity is based on first layer of cable on the drum. 


Hydraulic Planetary Winches 


Perfect for most tow, utility, and trailer applications. Hydraulic motors and hardened steel, 2-stage planetary 
gear trains deliver efficient and reliable operation, plus fast line speeds. Anticlockwise drum rotation. 


1st Layer Min. Max. Winch Dim. Recommended Item 
Line Pull Required Flow Pressure L w H Wire Rope Dia. No. 
9,000 Ib 10 gpm 2,200 psi 23 %2in_ 8 “ein 9 94e in 36 in 3KEK2 
12,000 Ib 10 gpm 1,950 psi 24 Уә in 8 6 in 9 94e in "As in 3KEJ9 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Electric & Air Winches 


For more information on winch selection, see page 1080. 


Portable Electric Lift/Pull Winches 2 


Portable for convenient, one-person operation. 6DLV1 is corded. 6DLV2 is cord- 
less and includes 2 rechargeable NiMH battery packs and rapid charger. Features 
forward/reverse switch and variable speed. 


1st Layer 1st Layer Voltage Full Load Winch Dim. Item 

Load Cap. Line Speed Ratin! Amps L w H No. 
1,000 Ib 8.0 fpm 115V AC ТТА 20 іп 12 7% іп 13 йіп  6DLV1 
1,000 Ib 6.0 fpm 24V DC 24.6A 1біп 7% іп 10%in — 6DLV2 


dm Ingersoll Rand 
Air Winches 


Winch-mounted throttles, except 3CPD3 and 3CPD6, are remote pendant controls. 
Both controls provide precise control when lifting, lowering, or pulling a load. 


Gear Motor 


Automatic disc brakes, except 3CPD4, 3CPD9, and 3CPE2 are manual band brakes. 3CPD2 
Enclosed construction keeps out contaminants. 
(F)NPT Hose Winch Dim. Winch Item 
Inlet Sie | L w H Type No. 
For Use With % in-dia. Wire Rope 
Yin Hin 19 1s in 10in 15in Puling  3CPD4 
9 in Tin 20¥%2in 11%іп 101%6іп Lifting, Pulling — 3CPD3 
Win iin | 209іп 11%іп 101%віп Lifting, Pulling — 3CPD6 
Жіп Tin 20%2in — 1i9&in 13Yin Lifting, Pulling  3CPD2 
Kin Tin 20¥%2in 11%іп 13%віп Lifting, Pulling — 3CPD5 
For Use With 72 in-dia. Wire Rope 


1% in 1 іп 51 382 іп 22 Үзіп 27 192 in Pullin 


3CPD9 


1%in 1 іп 51 23 in 22 V in 2795 in Lifting, Pulling — 3CPE1 

1 in 1^in 58 іп 28 Ye in 31 ^ in Pullin 3CPE2 

1 іп 1 іп 58 біп 28 V» in 31 ^ in Lifting, Pulling 3CPE3 
For Use With “Ac in-dia. Wire Rope 


16 Mein Liftin 403U11 
16 16 in Liftin 403U12 


25 16 in 
25 1716 in 


13 Me in 
13 "йв in 


Radial 


Piston Motor 
GEAR MOTOR RADIAL PISTON MOTOR 3CPD9 
3CPD2 | 3CPD5 | 403U11 3CPD9 | 3CPE2 
Air Winch Specifications 3CPD3 | 3CPD6 | 403012 | 3CPD4 3CPE1 3CPE3 
‘Air Consumption 141 scfm | 141 scfm | 170: scfm | | 50scfm | 350 scfm | scfm | 700 scfm 
Required Pressure 90 psi 90 psi 90 0 psi 90 psi 90 psi 
1st Layer Line Pull 878 Ib 1724 Ib 1200 Ib 516910 | 13,167 Ib 
151 Layer Line Speed | 131.0 fpm | 66.0 їрт | 31.0 fpm | 37. 0 EE 79.0 fpm_| 38.0 fpm 
2nd Layer Line Pull 81110 | 1,564 lb | 3,30016 | EIE b | 4,710 lb | 11,910 Ib 
2nd Layer Line Speed | 56fpm | 29fpm | 32fpm | 40fpm | 81 fp 42 fpm 
3rd Layer Line Pull 75310 1,432 Ib | 3,3001 | 1,0001) | 4,3261 | 10,87216 
3rd Layer Line Speed 61 fpm 31 fpm 32fpm | 89 fpm 46 fpm 
4th Layer Line Pull 704 Ib 1,320 lb | 3,300 Ib | 4,000 lb | 10,000 Ib Gear Motor 
4th Layer Line Speed | 65 fpm 34 fpm 32fpm | 48 fpm 96 fpm 50 fpm 403U12 
5th Layer Line Pull 660 Ib = 3,300 Ib | 857 lb | 372010 | 9,258 lb 
5th Layer Line Speed 69fpm |  — 32 їрт | 51fpm 103 ipm | 54fpm 


£D ALLGEAR 

Synthetic Winch Line Extensions 

Made from 12-strand braided Dyneema, which offers an excellent 

alternative to wire rope. Designed to be strong, lightweight, and easy to 

splice. Reinforced eyes help provide added durability. 

Working Item 
Size Load Limit E No. 
34s in 3,060 Ib 100 ft 20Y666 
36 in 4,160 Ib 100 ft 20Y667 
— Pin 7.100 1b 100 ft 222 20Y608 | 

Sin 11,420 Ib 100 ft 20Y669 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. 
Manual Winches Details on page А1. 


1st Layer Winch Drum Capacity Overall Dimensions 
x Load Winch Brake Frame Item 
Dayton Capacity Gear Ratio — Included Material 7" Cable 34e" Cable М" Cable 54e" Cable L w H Brand No. 
Spur Gear 
For Lifting Applications 
19 THERN 140001: 3891 Yes SS | 240ft 110 59 39ft | 8%in — 8in 60іп | Dayton 36WF99 
2000р 1471 Yes Stee — 110 59 39ft | 10%in Зіл тіп | Dayton 36WG02 
2,000Ib —— 14771 Yes 55 110 59 39ft |100іп tiin 7)іп | Dayton 36WG03 
Industrial-Duty For Lifting or Pulling Applications 
1000lb 3891 Yes 58 | 240ft 110 59 — 845i 135in 13%in | Then 10083 
Hand Winches 2000р 14771 Yes Stee — 110 59 39ft | i0in  14%in 15%cin| Therm 1\М85 
10,000 Ib 25:1 Yes Stee = = -- 5404 | 20%in 25in  26in hern — 3DNZ3 
= Cable sold separately 1.0001. 2.85:1 Yes Steel | 1308 57 = — | 7%sin 12%in 13%in | Them 1/М82 
қ 2,000Ib 14711 Yes 55 — 110 59 39ft | i0in 14%in 15 віп Thern | 1VN86 
Adjustable-length handles to change 4000р 19542 Yes Stee = — 300 2008 15ЙИіп  22in 24%sin| Then  3DNZ7 
the force required to lift or pull a load. For Palling Applications ü А "I ту] $i P z m— 
4 А D .09: 0 ее! -— — 46 In In ^e In ern 
Use bronze and ball bearings. 20001b — 1471 No Stel | — 110 59 39ft | 10in 12 Mein 13! in| Them  1VN84 
" 1 2000р 14.7:1, 3.83:1 Мо Stee — "110 59 39ft | 10%in Зіл  7%⁄in | Dayton 36WGO1 
Spur Gear with Brake—Automatic 400018 19541 No Stee = —  300ft 200f | 15%in 221 24%п| Thern  3DNZ6 
Weston-style brake provides positive 10,000 Ib 25:1 No Stee = -- 540ft | 20%in 25in  30in hern 30М№22 
load control to assist with lifting and 10,000 Ib 25:1, 5:1 No Stee = — — 540 20%in 18%in 18%in | Dayton — 36WG06 
lowering Шота сай 5 
я For Lifting or Pulling Applications 
А І 1.000 Ib 15:1 Yes Stel | 140ft 61 = — 7Win iiWein 151% in| Then  2VKH6 
Worm Gear—Provides load-holding 2,000 Ib 323 Yes Slee = — 77 52 ft | 13%in 15%іп 17%sin| Them 22039 
capability when handle is released. 4,000 Ib 26:1 Yes  Stee = — 3008 200 14їп  21in 29%sin| Thern  2VKH8 
Use in applications where fine adjust: ТОПО m aa N 5 140ft  6ift 6%in 10%in 13%in | Th 3DNZ4 
| b D М 0 ее — — ? |n 4 n 8 ІП егп 
ments may be necessary. 27/39 is 2,000 Ib 241 Мо Stee — 140 7/ü 525 | i0in  12in 13%in | Them  3DNZ5 
designed to be operated with 400 rpm 2,000 Ib 241 No Stee = 140 77 ft 52ft | 10%in 8і 7%іп | Dayton 36WF96 
max drill drive. 4,000 Ib 26:1 No Stee = — 3000 200 14in 19in 22%in | Then  3DNZB 


Шш 2) 


Hand Winches 


= Cable sold separately 
Feature a corrosion-resistant 
frame, with a rubberized 
handle grip for added 
comfort. Floor- and wall- 
mounted options available. 


22601 


36WF96 


Spur Gear Without "—" — 
— i 1st Layer Inc rum Gapacity vera Imensions 
Brake . Designed for Load Winch Brake Frame в" 56" Mfr. Item 
applications where it may Capacity GearRatio Included Material 14" Cable Cable 1⁄4" Cable Cable L w H Brand Model No. 
be necessary to pull the Spur 
; А For Lifting Applications _ _ ч 
line freely from the winch. 800 Ib 441 Yes Steel | 147ft 67 = — T6'Wsin 6%in 5 іп | Dutton-Lainson  DLB800A 6М/045 
Manual ratchet locks the 1,000 Ib 3.831 Yes SS 2408 110 59 39ft | 8%in  8in 6%in Dayton 36WF99 36WF99 
load in position; winch will 1,200 Ib 4:1 Yes Steel — 57 30 — (7 %sin 7%sin 5 '%sin| Dutton-Lainson B1202B 33UD40 
f heel with th tchet 2,000 Ib 1471 Yes Steel — 110 59 39ft |10Иіп 8in 7 in Dayton 36WG02  36WG02 
reewhee! with the ratche 2,000Ib — 1471 Yes — SS — 1100 59 39ft | 10'4in 11in 79in Dayton 36WG03 36М/603 
released. Not recommended 250010 123 Yes — — — 76 БІН |112/4іп 9%in 7іп | Dutton-Lainson В2500 43YN50 
for lifting applications 3,500 Ib 18.71 Yes Steel — — 66 44ft | 11%in 9'95in 754ein | Dutton-Lainson B3503 33UD41 
` For Pulling Applications 
Spur Gear With Brak 900 Ib 3.211 No Steel 87 ft 40 — — 5 іп 5 Yin 4in Dutton-Lainson DL900A 62001 
р 7 Ge pis E 1,100 Ib 3.71 No Steel 179Ң 81 43 -- 6 іп 5%in 5%іп | Dutton-Lainson ЗҒКЕ5 ЗҒКЕ5 
Designed for applications чоо — 371 No Steel | t79ft 81 43 — 7 ein 5 %in 5%in | Dutton-Lainson  DL1100A 330038 
where freewheeling is nota — 1,2001b 54:1 Yes — Steel | 205ft 93 50 — |7фіп 6%in 6%in | Dutton-Lainson — DLB1205DA 2ҮА27 * 
n irement. Self-activatin 1,400 Ib 4.41 No Steel — 15 40 — [Vin 5%in 5%ein | Dutton-Lainson DL1402A 22601 
equireme ç g 1,400 Ib 51 No Steel — 85 42 — (Thin 4%in 695in Dayton 12U360 12U360 
disc brake system holds load 490010 511,9787 No Stel | — 1290 5Өй 400 | 10in 6/іп бип Dayton 12U361 120361 
when the handle is released. 1,8001В 10.3:1,5.41 Мо Steel — 130 70 47ft | 8%in 6%in 6%in | Dutton-Lainson DL1800A 22602 
2,0001b 14.7:1, 3.83:1 № Steel — 110 59 39ft |10in 8in тий Dayton 36WG01 36М601 
Include a guard for the brake. 2,5001b 17.3:1,5.4:1 № Steel — 130 70 47ft |9%іп 6%in 7%in | Dutton-Lainson — DL2500AB 27603 
Worm Gear— Provides 3,2001b 17.3:1, 5.41 No Steel — — 62 42ft | 9 ^in 6%in 7 Фіп | Dutton-Lainson DL3200A 33UD39 
4 ex Worm 
load-holding capability For Lifting Applications 
when handle is released. 2,000 Ib 40:1 No Steel = m 59 — 7n біп 5%%2in| Dutton-Lainson — WG2000HEX 330044 
Use in applications where 2,000 Ib 40:1 No Steel = = 59 = 7 “іп біп  6'95in| Dutton-Lainson ү/62000 330043 
Я М For Pulling Applications 
fine adjustments may be 20001 241 No Steel | — 1408 77 52ft 110%іп Bin 7 йіп Dayton 36WF96  36WF96 
necessary. * Includes lever to activate no-load freewheeling. 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Winch Cables & Hooks 


For more information on winch selection, see page 1080. 


Outan 22 
Winch Cables and Winch Strap 


Winch Cables—For use on manual Corrosion-resistant. Includes hook- 
and electric winches. Bright winch and-loop cable straps and forged 
cables feature carbon steel wire hooks. Do not use for lifting. 2"W. 
construction. Winches constructed 
from Galvanized steel help resist 
corrosion in demanding applications. 
Stainless steel winch cables are for 


Vehicle Recovery Straps—Light 
polymer/nylon fabric eases storage 
and application. Cut- and abra- 


: н : sionproof straps are for use in all Galvanized Steel 
use in corrosive environments. types of weather. Internal warning Winch Cable 
Vehicle Tow Cable—Assembled markers indicate when replacement is m 


with hooks at each end for easy use. necessary. Stainless Steel 


Working Item Winch Cable 
Size L Color Load Limit Brand No. 352854 
Galvanized Steel Winch Cables 
Includes Thimble Eye, Swagged Loop, Safety Latch Hook 
Ye in 100 ft Silver 400 Ib Dayton 1DLH6 
12 in 75 ft Silver 1,120 Ib Dayton 1DLJ8 
Includes Swagged Loop, Thimble Eye, Safety Latch Hook 
Y2 іп 25 ft Silver 520 Ib Dayton 1DLJ1 
25 ft Silver 840 Ib Dayton 1DLJ3 
Ys in 50 ft Silver 840 Ib Dayton 1DLJ4 
758 Silver 840 Ib Dayton 1DLJ5 
Ye in 25 ft Silver 1,120 Ib Dayton 1DLJ6 
50 ft Silver 1,120 Ib Dayton 1DLJ7 
'A in 25 ft Silver 1,400 Ib Dayton 1DLJ9 
50 ft Silver 1,400 Ib Dayton 1DLK1 
She in 50 ft Silver 1,960 Ib Dayton 1DLK2 
100 ft Silver 1,960 Ib Dayton 1DLH9 - 
36 in 90 ft Silver 2,880 Ib Dayton 1DLH7 Bright Carbon 
Includes Ball End Steel Vehicle Recovery 
Ya in 60 ft Silver 2,333 Ib Dayton 357858 3WUE9 Strap 
Stainless Steel Winch Cables 1DKW8 
Includes Safety Latch Hook 
Vis in 20 ft Silver 884 Ib Dayton 352854 i 
45 ft Silver 884 Ib Dayton 352861 р Working. Item 
z 36 ft Silver 1,236 Ib Dayton 357859 Size L Color Load Limit Brand No. 
Yin 60 ft Silver 1,236 Ib Dayton 352860 50 ft Natural 6,400 Ib Lift-All 3WUJ1 
Steel Winch Cables Te in 75 ft Natural 6,400 Ib Lift-All 3WUT7 
Includes Swivel Latch Hook 100 ft Natural 6,400 Ib Lift-All 3WUL3 
35 ft Natural 3,760 Ib Lift-Al 3WYY6 150 ft Natural 6,400 Ib Lift-All 3WUPS 
35 ft Natural 4,800 Ib Lift-A| 3YYD4 758 Natural 8,400 Ib Lift-All 3WXA4 
50 ft Natural 3,760 Ib Lift-Al 3WYY9 Yo in 100 ft Natural 8,400 Ib Lift-All 3WUV9 
50 ft Natural 4,800 Ib Lift-Al 3YYF6 150 ft Natural 8,400 Ib. Lift-All 3WUY2 
% in 75 ft Natural 4,800 Ib Lift-A 3WUH2 35 ft Natura 4,800 Ib Lift-All 3YYCS 
100 ft Natural 3.760 Ib Lift-Al 3WYz3 50 ft Natural 4,800 Ib Lift-All 3YYE7 
100 ft Natural 4,800 Ib Lift-Al 3WZG9 ¥% in 15 ft Natural 4,800 Ib Lift-All 3WUG3 
150ft Natural 3.760 Ib Lift-Al 3WYZ6 100 ft Natural 4,800 Ib Lift-All 3WZG1 
150 ft Natural 4,800 Ib Lift-Al 3WUE9S 150 ft Natural 4,800 Ib Lift-All 3WZJ3 
50 ft Natural 6,400 Ib Lift-Al 3WUK4 50 ft Natural 6,400 Ib Lift-All 3WUJS 
Voi 75 ft Natural 6,400 Ib Lift-Al 3WUV1 Tein 75 ft Natural 6,400 Ib Lift-All 3WUU2 
16 In 100 ft Natura 6,400 Ib Lift-À 3WUNG 100 ft Natura 6,400 Ib ШЕШ 3WUL7 
150 ft Natural 6,400 Ib Lift-Al 3WURS8 150 ft Natural 6,400 Ib Lift-All 3WUP9 
75 ft Natural 8,400 Ib Lift-A 3WXC3 75 ft Natural 8,400 Ib Lift-All 3WXA8 
Yin 100 ft Natural 8,400 Ib Lift-Al 3WUX3 Vo in 100 ft Natural 8,400 Ib Lift-All 3WUWA 
150 ft Natural 8,400 Ib Lift-A\ 3WUZ5 150 ft Natural 8,400 Ib Lift-All 3WUY6 
Includes Safety Latch Hook 
35 ft Natura 3,760 Ib Lift-A\ 3WYX3 Item 
35 ft Natural 4,800 Ib Lift-Al 3YYC1 Size L Working Lifting Limit Brand No. 
50 ft Natura 3,760 Ib ЕШ 3WYX6 Vehicle Tow Cable 
50 ft Natura 4,800 Ib Lift-A ЗҮҮЕЗ Ув іп 20 ft 1,960 Ib Dayton Ше 
38 іп 15 ft Natural 4,800 Ib. Lift-Al SWUF8 Web Tensile Breaking Rated Item 
100 ft Natural 3,760 Ib Lift-All 3WYX9 L w Strength Strength Capacit Brand No. 
100 ft Natural 4,800 Ib Lift-All ЗҮҮК8 Vehicle Recovery Straps 
150 ft Natural 3,760 Ib. Lift-All 3WYY3 20 ft 2in 20,000 Ib 15,900 Ib 5,300 Ib Dayton 1DKW8 
150 ft Natural 4,800 Ib. Lift-All 3WZH8 30 ft 2in 40,000 Ib 32,000 Ib 10,700 Ib Dayton 1DKW9 
Winch Line Hooks 
Eye Hooks—For use with winch Pulley Block with Swivel Hook— 
cable. Zinc-plated, forged steel hooks For use in double-line operation. 
include a safety clip. Includes safety latch. Compatible with 
lines up to 1⁄4" dia. 
Working Item 
Description Load Limit No. 1DLX4 1DLK4 
Eye Hook 1,500 Ib 1DLX4 
Eye Hook 3,000 Ib 1DLX5 
Pulley Block w/Swivel Hook 2,400 Ib 1DLK4 
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MATERIAL HANDLING 
Cable Selection Guide 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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CONSTRUCTION 

1x7 Strand 
Attributes—Provides excellent 
abrasion resistance with low flex- 
ibility and low stretch. 
Applications—Used as guying 
wire, tensioning members, and for 
applications with straight pulling 
and pushing requirements. 

1x 19 Strand 
Attributes—Provides excellent 
abrasion and compression resis- 
tance with limited flexibility. 
Applications—Used as guying 
wire and as tensioning members 
with pulling and pushing 
requirements. 


7 x 1 Strand 


Attributes—Provides excellent 
abrasion resistance with good 
flexibility. Best for strength and 
flexibility. 

Applications—Can be used 
over small-diameter pulleys and 
also used as control cable for 
equipment. 


Cable Selection Guide 


7 x 19 Strand 

Attributes—Excellent flexibility, 
strength, and greatest amount of 
stretch. Resistant to crushing. 
Applications—Can be used 
over small-diameter pulleys and 
also used as control cable for 
equipment. 

6 x 19 Class IWRC 

Attributes—Provides abrasion 
and crush resistance with excellent 
flexibility. 
Applications—Logging ropes, 
choker rope, rotary drilling, and 
cable track lines. 

6 x 37 Class IWRC 

Attributes—High strength, 
extremely flexible, and excellent 

> fatigue resistance with super flex- 
, ibility. Lower abrasion resistance. 
' Applications—Winch lines, 
Cranes, and towing. 


6 x 42 Fiber Core 

Attributes—Balanced combi- 
nation of abrasion and fatigue 

> resistance for machinery 
operation. 

Applications—Winch lines, 
cranes, and towing. 

19 x 7 Strand Core 

Attributes—Provides rotation 
resistance with superior flex- 
ibility. Susceptible to crushing and 
^ kinking. Extra care must бе exer- 
cised when using cable. 
Applications—L ifting and pulling 
applications. 


MATERIAL TYPES 

Galvanized 

Galvanized steel provides some corrosion 
resistance and is an economical alternative to 
stainless steel. 

302/304 Stainless Steel 

Good corrosion resistance and more economical 
than 316 stainless. 


Fiber Core 

Provides support while remaining flexible. More 
susceptible to crushing. 

Nylon-Jacketed 

Provides high flexibility and abrasion resistance. 
Typically used for drive cables and physical 
fitness equipment. 


Vinyl-Jacketed 

General purpose PVC provides high flexibility and 
superior appearance. Typically used as barriers 
and lanyards. 

Polypropylene-Jacketed 

Polypropylene impregnated and coated galva- 
nized steel. 


Construction Cable 
Material Type Size 
Galvanized 1x7 Strand Core ba 
S 
362" 
Galvanized 1x 19 Strand Core Жж 
E 
y 
" As" 
Galvanized 7 x7 Strand Core yr 
yu 
Galvanized 7 x 19 Strand Core Ae" 
p 
yu 
V 
А Ye 
304 Stainless 1x 19 Strand Core yy 
As" 
E 
7 he" 
304 Stainless 6 x 19 Class IWRC D 
Ve" 
304 Stainless 6 x 37 Class IWRC А 7 


Coated Construction Cable Coated 
Size Material Type Size Size 
= V = 
= Ae" — 
= 304 Stainless 6 x 42 Fiber Core VA = 
= 516" = 
— 5%" жі 
= 304 Stainless 7 х 7 Strand Core V — 
=a Ve" — 
— 16" = 
= 304 Stainless 7 x 19 Strand Core x = 
pz 142" EN 
= yy = 
= 304 Stainless 19x 7 Strand Core 3g — 
= he" — 
= Ae" Л 
= Nylon-Coated Yo" ИП 
— Galvanized 7 x 19 Strand Core VA ye 
— Construction Material ET 1%” 
— A 1557" 
= А VA He" 

Galvanized Clear 7 z 
E Я 7 x 19 Strand Core 516 1% 
— Vinyl Jacketed 3j L^ 
— Ae" yu 
— R Ae" Ae" 
— E A 7 x 19 Strand Core ЕА Ne" 
916 192 
38 1582" 

Polypropylene- 
Impregnated & 7x7 Strand Core ж — 

Coated Galvanized 
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MATERIAL HANDLING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Steel Cable 


шш 


Coated and Uncoated Steel Cable 


= Precut cable includes permanent thimble eye on 
one end; safety-fused on the opposite end 
= See Grainger.com® for additional steel cable offering 
For use with manual or electric winches. Galvanized steel cable with safety 
orange vinyl coating provides high visibility for hazardous areas. 


Warning: Do not exceed working load limit. 


Precut Cable 
Length 


25FT | SOFT | 100FT | 250FT | 500ЕТ 
Working LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH 
Cable Outside Load Item Item Item Item Item 
Size Dia. Limit Strand Туре Мо. No. No. No. No. 
Nylon Coated i 
Galvanized Steel 1x7 1x19 6x19 6 x 37 7x7 7x19 19x7 
Yuin sin 54lb 7x7 [3386827 | — = 2VJF1 = Class Class 
-zin lb 7x7 = = 2WJF3 | 2VJF4 | 2VJF5 
‘sin уіп gb 7х7 = = = = 2VJF8 wre IWRC 
wv. Ип 184b 7x7 = = = 2VJ61 | 2VJG2 
"ein ein 184b — 7x7 = = = = 2VJG8 25FT | SOFT | 100FT | 250FT | 500FT 
йїп sin 400lb 7x19 = = 2UJG9 | 2VJHi | 2VJH2 Working LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH 
Asin Жіп  840lb 7x19 — — 2VJH6 2VJH7 2VJH8 Cable Outside Load Item Item Item Item Item 
Yin sin 144000 7x19 = = = 2VJJ4 2VJJ5 Size Dia. Limit Strand Туре Мо. No. No. No. No. 
sin in 1,9600 7x19 = = = 20JJ7 — Sin 32010 „8X42 - - 2TAVT =. 25 
Polypropylene Coated Fiber Core 
Galvanized Steel vein “sin 600 6 Xa plass = = ЭТАТТ = = 
148 | 5/55 || тшн — p; 16 
Aiken OB 7х7 = ee f NE Zein 660b 19x7 | — | 2VJD7 | 20008 | 338097 | — 
йїп Wein 1220 7x7 — | NIX | 2X5 | 2WX6 | — Ziein 1400. 7X19 | 21445: | 2TAZ6 10H 
Polyoropylene Coated, Yellow . Wein 9400 1x19 | 2TAN2 | 2ТАМЗ | 2TAN4 = = 
D үргору ene , Tin Yin 1000lb 37x19 — | NAZ8 | 21474. = = 
Galvanized Steel Е 32 ! 
Жіп “іп 340lb 7х7 = = 2UJX8 | 2VJX9 — Yain 9001 Ê X ar Class 2TAT8 | 2TAT9 | 2TAU1 | 33RG82 - 
Polypropylene Coated. SCC) ип ЖЮ 145216 19x7 - 2WEi | 2VJE2 E E 
Wein Sein 30b ТУТ — — WIV? — =н Йіп 12200 7х7 = 2TAY6 | 2TAY7 | 33RG87 | — 
- Vin 12800 7x19 | 33RG84 | — = 1DLC7 = 
Чу! С02100, m Vain 1,6401 1 х 1 9 2TAK8 | 2TAK9 | 2TALi | 33RG78 | 33RG79 
Yuin sin 54lb 7х7 | 33RF74 | 33RF75 | 2VJP6 | 2VJP7 | 2VJP8 Увіп 980b Fiba Core) — = 2TAW4 a = 
wein ein lb 7х7 | 33RFS6 | 33RF58 | 2UJPS | 2UJRI | 2VJR2 | - Sx 37 Class 
Ш ^in 96lb 7х7 | 33RF57 | 33RF59 | 2VJR3 | 2VJR4 | 2VJR5 Misin sin 1,6601b 25/6 = 2TAU3 | 2TAUA РЕ - 
Yen Жіп 184b 7х7 | 33RF70 | 33RF72 | 2VJR6 | 2VJR7 | 2WJRB %ein 18000 7x19 = = анор | — 
Asin. 184b. TXT 2VJR9 | 2\1 | 2VJT2 Vin 25000 1x19 | 2TANS | — | 2TAN7 | 33RHi7 | — 
vin sin 3520 7x19 | 33RF63 | 33RF6S | 2UJT3 | 2WJTA | 2WJTS ЭР 6x42 
Yin 3521lb 7x19 — — 2VJT6 | 2VJT7 | 2\Л8 Жіп 1,3200 Finer Core | 2TAWS = = = = 
а 
Vei 3050-74010 Sxia РЫЛ ФП УҢАР _ 33RFGZ | 33НР0% %їп еіп 2,34016 687 Class; — | rays | оташт | ззант | — 
Vain віп 12801b 7x19 | 20306 | 2UJU7 | 2VJU8 | 33RF60 | 33RF61 Жіп 20018 7x19 — | 33RH15 | — = = 
gt in ES in 1,800lb 7x19 2VJU9 — — — — іп 3,5000 1x19 2TAL8 = 2TAN1 = = 
alvanized Steel = Б 6 x 19 Class 
Sin Yin 54lb 7x7 | 33RF97 | 33RF98 | 33RF96 | 2VJK3 | 33RF99 sin ‘Asin 32601b IWRC - = ПАН - = 
‚ zin lb 7x7 = 2VJK4 | 2VJK5 | 2VJK6 | 33RF82 PENES: 6 x 19 Class 
vsin ee — X7 — 33НЕ81 = OV IKE} 2VJKS Г 33RF83 in Yin 456010 2*5 355 2TAT2 | 2TAT3 | 2TAT4 | 33RG72 | 33RG73 
жеп ЖЭ 1840 7х7 = 2VJL1 | 2VJL2 | 2VJL3 | 33RF95 Galvanized Steel 
ain 1840 7x7 = = = 2VJL6 | 33RF94 Vain Үзіп 37b 1x7 = = = = 2RZX6 
Йіп Yin 340b 7x7 = 2VJL7 | 2VJL8 | 1DLA7 | 33RF87 Wain 3&in 75b 1х7 — — — — 2RZX9 
ysin Ain 8400 7x19 = = = 1DLA9 = vein -/біп 96 Ib 7х7 = = 2ТАА1 | 2TAA2 | ПІЛІ 
sin 8400 — 7x19 = = = 33RF88 | 33RF89 Wein 100b — 1x19 = = 2RZY1 | 2RZY2 | 2RZY3 
Vain біп 1,4001. 7x19 = 2VJN7 | 2VJN8 | 33RF84 | 33RF85 zin 1840 — 7x7 = = = 2TAM | 2TAAS 
sin "Wein 1,960lb 7x19 = = 2VJP2 | 33RG03 | — Soin 3ein 200lb 7x18 = = 2TACB = = 
Жіп жіп 2,8801D 7x19 | 2VJP3 | 2VJPA | 2VJP5 = = zin 2400 1x19 = = 2RZYA | 2RZY5 | 2RZY6 
Vinyl Coated, Safety Orange Yin 34016 7x7 — — 2TAAG 2TAA7 1DLA2 
Galvanized Steel Yin Жіп 400lb 7x19 — | 33RH48 | 2TAE2 | 2TAE3 | 2TAE4 
Vein Жіп lb 7x7 = 2VJV6 | 20007 | 2VJV8 | 33RG44 Жіп 420b 1х19 -- | 33RH46 | 2RZY7 | 2RZY8 | 2RZY9 
Әйіп Asin 1840 7x7 = = 2VJW1 | 2VJW2 | 33RG48 Yoin 520Ib 7x7 = = = 2ТАА9 - 
Yin Ип 340b 7x7 = = 2VJW3 | 10181 | 33RG50 Sin zin 560lb 7x19 — | 33RH71 | 2ТАЕБ | 2TAEG = 
Yin Ип 7400 7х7 = 2VJW5 | 2VJW6 | 33RG45 | 33RG46 Sin 660lb 1x19 = = = 2RZZ2 = 
Clear Vinyl Coated Pre-Cut Lengths sin 740 Ib 1x7 — — 2TAC2 2TAC3 2TAC4 
Galvanized Steel Vin Asin 840Ib 7x19 — | 33RH52 | 2TAEB | 1DLA3 | 2TAE9 
Zein Yin 8400 7x19 = 1DLC1 = = = Asin 940lb — 1x19 -- | 33RH50 28774 28775 2RZZ6 
Йіп sin 1,4001: 7x19 - 10189 = = = Win 1,2018 7x7 = = 2TACS | 2TAC6 | 2TAC7 
Uncoated Win in 1400l 7x19 — | 33RH42 | 2TAFÍ | 1DLA4 | 2TAF2 
304 Stainless Steel Wain 1,6400 1x19 = = 28777 | 28278 | 28729 
меп n 28b 7x7 = = ЭТАҮТ | 338676 | 338677 Әвіп Yin 19600 7x19 — | 33RH67 | 2TAF3 | 33RH66 | 2TAF4 
Yein 301b 1x19 | 2ТАҚ5 = 2ТАКТ | 338674 | 338675 Ain іп 28800 7x19 — | 33RH64 | 2TAF5 | 2TAF6 | 2TAF7 
VWein 961b 7x19 | 2TAY8 | 2ТАҮ | 2TAZ1 | 33RG67 | 33RG68 Uncoated Pre-Cut Lengths 
vein ein 96b — 7x7 | 33RG69 | 33RGTÍ — | 33RG70 | 1DLC3 304 Stainless Steel 
"^ "yin 100lb 1x19 | 33RG63 | 33RG64 | 2TAL5 | 2TALG | 2TAL7 Жіп Жіп 340b 7x7 = = 1DLD3 = = 
віп 100b 1x7 -- | 338066 | 2TAK2 | 2TAK3 | 2TAK4 Ysin Asin 740lb 7х19 — — 1DLD4 = = 
Әйіп Sein 1840 7x7 — | 338Н06 | — | 33RH05 10104 ES in И їп 1280 b п x E — — TN — — 
i 6x42 ^e in ^sin 1, x — — — — 
Yin 1406 Fiber Core 2TAV3 = = ш Galvanized Steel 
Жіп 3001. 19x7 | 2103 = 2VJD5 | 33RG91 = Yin Ип 340b 7х7 = = 1DLB3 = = 
vein in 3400 — 7x7 = = = = 1DLC5 yin Vein 8400 7x19 = = 1DLB4 = = 
йїп 352Ib 7x19 = 27444 | 2TAZ4 338093 338694 Yin ain 1,0016 7x19 = = 1DLB5 = = 
Win 400 1x7 | 33RG89 | — = = 2TAK1 Fein Asin 1960lb 7x19 = = 1DLB6 = = 
Win 42018 1x19 = = 2TAL2 | 2TAL3 | 2TAL4 Жіп іп 2880р 7x19 = = 1DLB7 = 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. ЕШ 


Cable Accessories Details on page A1. 

DAYTON DAYTON CROSBY® DAYTON 304 

Rope | МАГЕАВІЕ IRON FORGED STEEL FORGED STEEL | STAINLESS STEEL 
For Wire Turn | Min. No. Item Min. No. Item Min. No. Item Min. No. Item 

Rope Dia. Васк | of Clips No. of Clips No. of It . NO. of Clips No. — 
Daytoni &in — 3Xin| 3 2VKH9 10133 29WPi6 | 3 2VKG6 
—. Yin 33 in 3 21КЈ1 2 4DV34 29WP17 3 2VKH1 - 
— in 4%in| — D 2 40/35 2 29WPi8 | 3 2VKH3 
Wire Rope Clips пт Ий Bes и 
ire Rope Clips —:^ 8" ҚИ 2 — ашы i 

Ths in in | 3 2VKJ5 2 4DV38 — — — — 
« Sizes ¥4" to 74" will unum Xm = = — — 8 р — = 
devel 5 80% of b Wein пп 4 2VKJ6 3 4DV39 = = = = 
evelo| от cable in in| = — — — — 
4. sinn th Yeinto Vn in — — — = 3 29WP24 = = 
каре эгеп Xin dn a Юй 3  4WM | — = [= = 
= 1" size will develop 90% of Yin 18 in 5 2VKI9 4 4DV42 4 29WP25 | — = 
cable breakage strength эп п 3 2 | ЫЗ 1 WES — = 
in in 5 27 — — 

Secure end of wire rope when  - mE Hin = = = = 5 ELLE = = 
2VKH9 turning back to form a loop. КЕЛІ! ain | — = == 7 20WP30 = = 
Galvanized finish. Tin 5b4in| — = — — 8 29WP31 — — 


RA 


1DKK4 316 Stainless Steel 


Payton) Wire Rope Clip and 
Thimble Sets Crosby Fist Grip Clips 


4FRY5 


RONSTAN 


29WP32 


Clip and Thimble Sets Each set includes 1 thimble and the appro- Double saddle allows for quick installation. Stee! 
Each set includes 1 thimble and 2 U-bolt type wire priate number of U-bolt type clips. Made construction with galvanized finish. Include heavy 
rope clips, except 2VKK6 which includes 1 thimble with 316 stainless steel. hex nuts. Meet FF-C-450 Standards. 
and 3 U-bolt-type clips. Item For Wire Min. Мо.  — Rope Item 
For Wire Rope Dia. Min. No. of Clips No. Rope Dia. ої Clips Тит Back Min. Torque Мо. 
GALVANIZED STEEL STAINLESS STEEL 5а 10 Yo in aa AFRYS As in to VA in Zin 30f-b 29WP32 
7 ) item W in 2 4FRY6 Me in 2 bin 30 ft-Ib 29WP33 
For Wire Rope Dia. Y» in 2” - 4FRY7 in 2 5 Min 45ftlb 29М/Р34 
віп К | 10 Asin Да _4ЕВҮВ Menton 3 Tin 65ftlb — 29WP35 
ye in TDKKS | 1DKL1 Vain 2 — A4FRYO Ysinto%in 3 hin  130f-lb  29WP3t 
vain = | DKL2 Vie in ЕШ 4FRZ1 Ain 3 jin 225ftlb — 29WP37 
Vie in EN = | 1DKL3 - т Эіп 3 4FRZ2 in 4 in 225 ft-lb 29WP38 
іп | 1DKK8 | 1DKL4 5 in 3. - 4FRZ3 Tin 5 37 in 225ft-b 2911 
As in | WKK ] LN - Ain 2 - 4FRZ4 T% in 5 [in 360ft-b 29М/Р40 
VAT 2VKK4 | 2VKK6 34 in 4 4FRZ5 TV in 6 55 in 360ftlb 29WP41 
e DAYTON 
10161 DAYTON ZINC-PLATED | DAYTON GALVANIZED | CROSBY GALVANIZED | STAINLESS STEEL 
For Wire Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
= Rope Dia. No. Qty. No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Wire Rope Yein = = = = = = 10166 25 
Thimbl — "hin | 1iDLGi 25 | 2VKK7 25 48FR63 1 10168 25. 
Asin 1DLG2 25 2VKK8 25 48FR64 1 1DLG9 25 
| Imbies JA in 1DLG3 25 2VKL1 25 48FR68 1 1DLH1 25 
Thimbles extend usable life of cable Mis in 10164 25 2VKL2 25 48FR69 1 1DLH2 25 
by protecting against everyday zn Юз 28 Азаа не 1 он 3 
wear. Compatible with sleeves or іп = = 2ҮКІ5 25 = = = = 
wire rope clips. * in — = E = A8FR67 1 = = 
(ҙа 
Sleeve and Thimble Sets 
\ Allow 100% cable strength. Use ! 
with cable swaging tools, sold 
separately. Crosby Steel 
І For |GALVANIZED| STAINLESS 
Galvanized Steel—Include 2 Wire STEEL STEEL Tapered Sleeves 
inr- i T ope em em А . 
ajia i aside and alumi pu. No. 1s Standard steel sleeve terminations have an Fa Wire Steel 
y | Yin | —DKJ3 1DKJ8 efficiency rating of 96% with IWRC or 93% Rope Dia. No. 
i —| віп | 1DKJ4 | 1DKJ9 - i i jin —48FR72 
Stainless Steel- Include 2 | Te 10K)5 {DKK with FC based on strength of wire rope. These А НП — ABFRTS- 
stainless steel thimbles and 2 tin- уе in — 1DKK2 — | sleeves are used for wire rope constructions: еіп — 48FR74- 
1DKJ3 plated copper sleeves. “Яп! — 10ККЗ 6 x 19, 6 x 37, RRL, FC, and IWRC. _1Й1п 48FR7S- 
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MATERIAL HANDLING 
Sleeves, Swagers & Cable Cutters 


1009200: 


CABLEWARE® DIVISION 


imn 


Wire Rope 
Sleeves 


Generate professional-quality loops with a clean look. When used appropriately 
and swaged accurately, sleeves allow 10096 cable strength. Tin-plated copper 
sleeves are designed for use with stainless steel cable. Stainless steel oval 
sleeves provide maximum corrosion resistance. 


16X825 


1DLE3 2VKD3 


WIRE WIRE ROPE 
For Wire ROPE SLEEVE STOP SLEEVE 
Rope Item Pkg. Item Pkg. 
Dia. For Use With Finish Brand No. Qty. No. Qty. 
304 Stainless Steel 
Үз in Stainless Steel Cable Natural Loos | 16X825 1 — — 
364 in Stainless Steel Cable Natural Loos | 16X826 1 — — 
Vio in Stainless Steel Cable Natural Loos | 16X827 1 — = 
35 in Stainless Steel Cable Natural Loos | 16X828 1 — — 
Ys in Stainless Steel Cable Natural Loos | 16X829 1 — — 
35 in Stainless Steel Cable Natural Loos | 16X830 1 — — 
Ae in Stainless Steel Cable Natural Loos | 16X831 1 — — 
Ya in Stainless Steel Cable Natural Loos | 16X833 1 — — 
J6 in Stainless Steel Cable Natural Loos | 16X834 1 — — 
Aluminum Alloy 
Me in 1DMUS, 1DMV2 Natura Dayton | 1DLD7 25 2VKC5 50 
Ys in 1DMUS, 1DMV2 Natura Dayton | 2VJZ1 25 2VKC6 50 
Yein 10М09, 1DMV1, 1DMV2 Natura Dayton | 1DLD8 25 2VKC7 50 
Yin 1DMV1, 1DMV2, 1DMV4 Natura Dayton | 2VJZ2 25 2VKC8 50 
АШ 1DMV1, 1DMV2 Natura Dayton | 1DLD9 25 2VKC9 50 
Ya in 1DMV1, 1DMV4 Natura Dayton | 1DLE1 25 2VKD1 10 
АШ 1DMV4 Natura Dayton | 1DLE2 25 2VKD2 10 
36 in 1DMV3 Natural Dayton | 1DLE3 25 — = 
Copper 
Vi in — Zinc Plated Dayton | 2VKA2 25 2VKES 50 
Уво in = Natura Dayton = = 2VKD3 50 
Ys in — Zinc Plated Dayton | 2VKA3 25 2VKE6 50 
364 in — Natural Dayton — — 2VKD4 50 
364 in -- in Plated Dayton | 2VJZ8 25 — — 
Me in 1DMUS, 1DMV2 in Plated Dayton | 1DLF2 25 — — 
Me in 1DMUS, 1DMV2 Zinc Plated Dayton | 2VKA4 25 2VKE7 50 
Me in 1DMU9, 1DMV2 Natura Dayton | 1DLE4 25 2VKD5 50 
о in 1DMUS, 1DMV2 Zinc Plated Dayton | 2VKAS 25 2VKE8 50 
35 in 1DMV2 іп Plated — Dayton | 1DLF3 25 = = 
Y5 in 1DMUS, 1DMV2 Natura Dayton | 1DLE5 25 2VKD6 50 
Vs in 1DMV1, 1DMV2 Zinc Plated Dayton | 2VKA6 25 2VKE9 50 
V&in 10М09, 1DMV1, 1DMV2 Natura Dayton | 1DLE6 25 — — 
V&in 10М09, 1DMV1, 1DMV2 in Plated Dayton | 1DLF4 25 — — 
Yin 1DMV1,1DMV2, 1DMV4 Zinc Plated — Dayton — — 2VKF1 50 
As in 1DMV1, 1DMV2 in Plated Dayton | 1DLF5 25 — — 
Ae in 1DMV1, 1DMV2 Natural Dayton | 1DLE7 25 = — 
1/5 in — Natural Dayton | 2VJZ6 25 2VKE1 10 
Tg in = in Plated Dayton | 2VKA1 25 = = 
Ya in 1DMV1 іп Plated — Dayton | 1DLF6 25 = = 
Ya in 1DMV1, 1DMV4 Zinc Plated Dayton | 2VKC1 25 — — 
Ya in 1DMV1, 1DMV4 Natural Dayton | 1DLE8 25 = = 
Ys in 1DMV4 Zinc Plated Dayton | 2VKC2 25 — = 
s in 1DMV4 Natura Dayton = = 2VKE3 10 
Ув in 1DMV3 in Plated Dayton | 1DLF8 25 = = 
36 in 1DMV3 Zinc Plated Dayton | 2VKC3 25 — — 
Ув in 1DMV3 Natural Dayton | 1DLF1 25 == к= 
WIRE ROPE CYLINDRICAL TERMINAL 
For Wire Item Pkg. 
Rope Dia. For Use With Brand No. Qty. 
303 5Е / 304 
Ys in MIL-DTL-83420 Cable Loos 16X636 1 


Crosby 
Terminator 
Wedge Sockets 


= Meet ASME B30.26 requirements 


Sockets secure the tail of the wire rope 29WR30 

imi Item 
to the wedge to eliminate wedge loss For Wire Rope Dia. т 
and the need for an extra piece of wire Kin 29WR30 
rope. Also eliminate potential breaking Ain ANS 
off of the tail from fatigue. Pin diameter Yin 20WR33 
and jaw opening allows wedge and AT ЕНІ 
socket to be used іп conjunction with Twin 29WR36 
closed swage and spelter sockets. 1 іп 29WR37 
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12R355 


1000 БШ 


CABLEWARE? DIVISION 


Swaging Tools 


= For oval- and stop-sleeve swaging 

= Heat-treated steel jaw 

= Used for making loops and splicing cable 

= Easily provide accurate cutting and crimping 


12R375 


Hand Swaging Tools—Single-compression die, except 12R355 is multicom- 
pression. 12R359 and 12R360 are scissor-action type. 12R375 is a hydraulic 
compression tool; includes interchangeable dies and packaged in a plastic 
carrying case. Include test gauge. 


Hand Swager/Cutter—Designed for use with cable up to 31" thick. Hardened 
Steel jaws allow tool to taper as it cuts, leaving evenly cut ends. 


Hand Swaging Kits—Kits 12R364 and 12R365 include Hand Swaging Tool 
12R355, cable cutter, and an assortment of sleeves, thimbles, and stops. 
Packaged in a steel tool box. 12R364 has aluminum sleeves and zinc-plated 
Steel thimbles. 12R365 has copper sleeves and stainless steel thimbles. Kit 
12R376 includes Hand Swaging Tool 12R375 and 6 sets of dies and gauges. 
Packaged in a plastic case. 


Bench Swaging Tool—For shop location and permanent workstations. Fully 
adjustable. Multicompression jaws. For copper and aluminum only. Includes test 
gauge. 


Handle Item 
For Cable Size (in.) Length(in. Brand Мо. 
Single-Groove Hand Swaging Tool 
% in 26in — . 1DMV3 
Multigroove Hand Swaging Tool 
542 in, ліп, Ye in 25in — . 10М\4 
Hand Swagger/Cutter 
Үле in, 35? in, Үзіп, 95? in, 16 in 19 in — . 1DMV2 
Clamping Bolt Type 
Vs in, 92» in, V6 in — — . 1DMU9 
¥ in, 9 in, ўв in, ЗЇП — — . 1DMV1i 
Hand Swaging Tools 
Vs in, 332 in, зіп, % іп, ?4e in 22 in Loos 128355 
Yc Aluminum and Copper, 332 Stainless Steel 17 in Loos 128357 
A Stainless Steel, 2 Aluminum, and Copper 17 in Loos 128358 
5 in, 34e in, Ys Aluminum and Copper Sleeves, А 
7/5» Stop Sleeves and 9» Stainless Steel Tin Loos 128359 
ЫП Aluminum and Copper, 182 EIS Steel 17 in Loos 128360 
Y in, % in, 91е in, Và Aluminum an S 
Copper Sleeves, % Stop Sleeves 25 in Loos 128361 
34s Aluminum and Copper 25in Loos 128362 
Y& in, 364 іп, Vis Aluminum and Copper Тіп Loos 128363 
VÀ in, 932 in, Ye in, 36 in, As in, Ve in 18 in Loos 128375 
Hand Swaging Kits 
Vio in, %2 in, Ув in, % in, 316 in 22 Yin Loos 12R364 
"ле in, %2 in, Ув іп, %2 in, 76 in 22 Yin Loos 128365 
М in, % in, Ye in, % in, "4c in, 72 in 18 in Loos 12R376 
Bench Swaging Tool 
Vc in, $52 in, Ув in, 952 in, 34e in 22 i5 in Loos 128356 


te 


FELCO 


swissEJMADE 


12R372 


12R371 


12R373 


Cable Cutters For Maximum Diameter Overall — Item 

Aluminum Electric Cable Length No. 
i i i Plastic Handle 

Unique triangular cutting blades "n — 

eliminate fraying and crush- - Vein Ti^in 128371 

ing of cable ends. Blades are Aluminum Randle n— 

constructed of hardened and win i9in 128373 

tempered steel. % in 23in 128374 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. =S 
Sheaves & Turnbuckles Details on page A1. 


—— t um 
Kk [t Sheave 

Il ІІ Max. | Working Outside ^ Sheave  EyeHook Нет 

n Attachment Type Cable Size Load Limit Ша. Inside Dia. Inside Dia. No. 

2870481, Asin 525 10 Tin = ә іп 42Х65 
Зв in 600 Ib 2in V in None 493R64 

\ Ф Asin 600 Ib 2 in 1 іп ә in 4JX69 
ӘУ " Vain 685 Ib 2 vin Vein None 493R68 

Е Flat Mount, Zinc Plated — уп 685b 2 in 2 in ain 43X73 
“Әс Vain 800 Ib 3in win None 493R65 

Vain 800 Ib 3in 2 vin ә іп AJX77 

Asin — 1,550lb Зуі 3in zin 4JX81 

ae eee Asin 52510 1 in Tin “Жіп — 4JX64 
е 34e in 600 Ib 2in Yo in None 493R63 

4JX65 Swivel Eye Wisin 60016 2 in Twin  ?Vein 4JX68 

Pulley Block Swivel Eye, Zinc Plated — V4 in 685 Ib 2 1^ in — Tha in 4JX72 

4JX80 VA 800 Ib 3 in — Tha in 41Х16 
Sein 1,5500 3 in 34 in None 493R66 

Wire Rope Blocks and Sheaves 5/ in 1,550 Ib 3 іп Зіп 17 іп 4JX80 
Vie in 525 Ib Tin Tin Туро in 4JX67 

Forged fittings with zinc finish are weather-resistant and riveted to the all-steel | Hein 6001 219 iin “еп — 4X 
Қ А : : zii. Swivel Hook, Ya in 685 Ib 2 Vb in 2in 11/5 in 4JX75 

sheaves. Suitable for use with heavy-duty wire rope and aircraft cable in high- Zinc Plated V4 in 800 Ib 3 in = = 5RRXO 
load and medium-speed applications. Bronze bearings are self-lubricating. Yin 800 Ib 3in 2% in 12 in 4JX79 
. ДМ Fein | 1,5500 Зуй 3in Tha in 4JX83 

Warning: Do not exceed recommended work load limit of cable/block. Sheaves 

Sheave Vain 685 Ib 2 vin Фіп None 493R60 
Max. Working Outside Sheave Eye Hook Item Center Bore Ya in 800 Ib 3in Yin None 493R61 
Attachment Type — Cable Size Load Limit Dia. Іпвійе Dia. Inside Dia. No. Zinc Plated 946 in 1,550 Ib 3 vin Зд іп None 493R62 
Pulley Blocks £ Hsin 1,700 Ib 4in %in None 493R67 
Asin 525 Ib 1 vin = — 5RRW2 36 in 1,700 Ib 4in Tin None 493R69 

Vie in 525 Ib Tin = 182 in 4JX66 Vie in 525 Ib Tin win -- 42Х59 

Я i Asin 600 Ib 2in 1 іп Түз in 41Х70 36 іп 600 Ib 2in Vein — 4JX60 
Fixed Eye, Zinc Plated уп 685b — 25i 2іп Tezin АХТА Zinc Plated п 685] 215i п = 45X61 
Vain 800 Ib Sin 2 in z in 4JX78 Vain 800 Ib 3in Vein = 4JX62 

Fein 1,5500 Зуй = z in 4JX82 Fein | 1550lb Зуй 34 in — 4JX63 


Stainless Steel Fibrous and Wire 
Rope Sheaves and Pulleys 


Provide a strong, low-friction turning point. High compression-grade acetal ball 
bearings provide minimal friction across a full working load range. Pulley blocks 
allow quick rope removal and block detachment. Additional items available on 
Grainger.com®. 


Designed Rope Working Sheave Item 
For Dia. Load Limit Type Outside Dia. No. 
Sheave E 
V4 in — Acetal, Solid % їп 4FRW4 
4FRX5 Fibrous —4i0 = Acetal, Ball Bearing Twin 4ЕНХ5 
Rope yis in — Acetal, Solid Tin 4FRW9 
p 7% іп - Acetal, Solid Twin 4FRX2 
Ae in — Acetal, Solid T 94e in 4FRW7 
Pulley Block 
Ag in 880 Ib Loop Top 19e in 4FRX8 
74s in 880 Ib Swivel Shackle Hd 1 віп 4FRX9 
Js in 880 Ib Swivel Shackle Hd, Becket T%cin 4FRY1 
Fibrous іп 1,650 Ib Loop Top 2in 4FRY2 
Rope Yin 1,650 Ib Swivel Shackle Hd 2in 4FRY3 
Yin 1,650 Ib Swivel Shackle Hd, Becket 2 in 4FRY4 
іп 1,760 Ib Flat Mount 2 in 4FRV4 
Yo in 1,760 Ib Swivel Shackle Head 2in 4FRV6 
Ys in 990 Ib Removable Clevis Pin Hd Tin 4FRV1 
Wire Rope Ye in 990 Ib Ferrule Top, Removable Sheave Tin 4ҒВ09 
4FRX9 4FRUS ре “Hin 1,870 Ib Ferrule Top, Removable Sheave T% in 4FRUS 
Ac in 830 Ib Sheave Box-9/16" Width 195 in A4FRV8 


Eye & Eye Fitting 


Hook End 
Turnbuckles Jaw End Fitting 
Turnbuckles quickly tighten and loosen Working Working 
i j idi Load Take Thread Item Load Take Thread Item 
chain and wire rope, providing ѕесше пті (16.)  up(im.  pia.(im.) Material Brand No. Limit(Ib.) іріп)  Dia.(in.) Material | Brand — No. 
connections with the precise tension —— "Turnbuckles End Fittings Е 
required. When ordering components, — Eye H Eye Fitting, . m -— Eye End - Orientation Right — 
5 a in -- eel — i 3 orged Galvanizei = 
order 1 body and 2 ends (1 left Jaw & Eye Fitting 5,200 біп 3 Steel 2ULF5 
handed thread and 1 right-handed 5,200 6 %a in ЕЛ Steel Crosby 48FR61 Hook End - Orientation Left f 
thread) to make a complete unit. Jaw & Jaw Fitting | 1 Forged Galvanized | 
) p 10,000 12 sin 1 Steel Crosby 48FRe2 1500 Sin di Steel Шыл 
WARNING: Do not exceed working load Hook End - Orientation Right 
limit. Working load limit of an assembly 3.000 біп 34 Forged Galvanized —  2ULK7 


is determined by the component with the 
lowest working load limit. 


Warning! This winch equipment is not to be used for lifting, supporting, or transporting people or loads 
over areas where people could be present. 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Turnbuckles 


Chicago Hardware 
& Fixture Company 


Turnbuckles and Swivels 


Turnbuckles are made with USA steel for full traceability. Aluminum midget turnbuckles are corrosion-resis- 
tant for light-duty applications. Safety snap hooks are forged carbon steel with stainless steel latch, spring, 
machine screw, and nut; vertical loads are based on a safety factor of 5:1. All swivels are heat-treated and 
hot-dipped galvanized for corrosion resistance. Drop-forged turnbuckles, except stub ends, meet perfor- 
mance requirements of ASTM F1145, Type 1, Grade 1 Standards for heavy-duty tensioning applications. 


JAW AND JAW EYE AND EYE JAW AND EYE 


Working Working Working 


Load Item ` Q 
е Up (in. b. No. 
Drop-Forged Turnbuckles 
% 4in 500 Вп  6NDH3 | 500 8in — 49P587 | 500 8ип омы? Jaw апа Маш | EyeandEye Jaw and Eye 
Sis Thin 800 Әйіп 6NDH4 800 9 in 49P588 800 9%in 6NDF3 Turnbuckle Turnbuckle 


36 біп 1,00 110іп  49P589 | 1200  11%in  6NDF4 
2in 2200 ^ 8%in  6NDH6 | 2,200  8%in  49P590 | 2200 8%п  6NDF5 
біп 2200 13 %in МОНТ | 2,200 13in ^ 49P591 | 2,200 13 йіп 6NDF6 
9 in 2,200 i6in ^ 49P59 2200 16%in  6NDF7 
12 in 2,200 i19in ^ 49P593 | 2200 19й0іп ӨМПЕ8 
біп 3,500 13%іп 49Р594 | 3,500 14%  6NDF9 
" 9 in 3,500 17їп ^ 49P595 | 3500  17%in  6NDGO 
12 in 3,500 —2134in 6784 | 3,500 20И0іп  49P596 | 3500 21 win 6Мйб1 
18 in 3,500  26%in 49Р597 | 3,500 27Иіп 6М062 
біп 5200 160іп 6746 | 5,200 14%іп  49P598 | 5200 15%іп  6NDG3 
м 9 in 5200 ^ 18*4in  6NDG4 
12 in 5,200 22in  6NDG5 
18 in 5200 280іп 67/0 | 5,200 27%п 49Р602 | 5,200 28in  6NDG6 
біп 7,200 18in ^ 49P603 | 7,200 19in ^ 6NDG7 
тв 12 in 7200 220і 49Р604 | 7,200 237і  6NDG8 
18 in 7,00 28 %in 49Р605 1,200 29%in  6NDG9 
біп 10,000 20%іп ^ 6ZFK3 | 10,000 7171 49Р606 | 10,00  19%in ^ 6NDHU 


№ 


1 12 іп 10,000 25 ^in 6ZFK4 10,000 25 in 49P607 10,000 25 1⁄4 in 6NDH1 
18 in 10,000 31 іп 49P608 10,000 31 Жіп 6NDH2 
HOOK AND EYE HOOK AND HOOK STUB END 
Working Working Working 
Thread Take Load Close Item Load Close Item Load Close Item Hook and Eye Hook and Hook Stub End 
Dia. (in.) Up (in.) | Limit (Ib.) Length (in. No. Limit (Ib.) Length (in. No. Limit (Ib.) Length (in. No. Turnbuckle Turnbuckle Turnbuckle 
Drop-Forged Turnbuckles 


Л 4in 400 8 йіп _ 6NDAO 400 8 іп  6NDD1 500 i0in  — 6ZFR9 
ЫП 4%1п 700 9 іп ^ 6NDD2 800 itin 6ZFTO 
36 біп 1,000 12in ^ 6NDD3 | 1200 16 in 6ZFT1 
2in 1,500 10 in 6NDD4 2,2000 10 '4in X 6ZFT2 
% біп 1,00 14йИіп  6NDD5 | 2,200 16in 6ZFT3 
9in 500 17Иіп ^ 6NDD6 | 2,200 19in 6ZFT4 
12 in 7,500 ^ 2074in  6NDD7 | 2200 22in 6ZFT5 
біп 2250 14%in  6NDA7 | 2250 14%п 6NDD8 | 3,500 16in 6ZFT6 
Jin 2250  17%in —6NDA8 | 2250  17%in  6NDD9 | 3,500 19in 6ZFT7 
12 in 2250 — 20%in  6NDEO | 3,500 22 іп 6ZFT8 
18 in 2250 ^ 2634in  6NDET | 3,500 28 in 6ZFT9 
біп 3,00 16%іп  6NDE2 | 5,200 17 іп 6ZFVO 
" 9 in 3,000 19%іп — 6NDE3 | 5,200 20 in 6ZFV1 
12 in 3,000 22%і  6NDE4 | 5,200 23 in 6ZFV2 
18 in 3,000 —2834in  6NDE5 | 5,200 29 in 6ZFV3 
біп 3200 18%іп  6NDC5 | 3,200 19in ^ 6NDE6 | 7,200 18in 6ZFV4 
% 12 in 3200 235%і 6NDE7 | 7,200 24 іп 6ZFV5 
18 in 3200 79%і  6NDE8 | 7,200 30 in 6ZFV6 
біп 5,000 20in ^ 6NDE9 | 9,500 19in 6ZFV7 
1 12 in 5,000 250іп  6NDFO | 9,800 25 in 6ZFV8 
18 in 5,000 310п  6NDFI | 9,800 3tin 6ZFV9 
ôn | 50D 6ZFWO Eye and Eye Jaw and 
win | — - - 50025 in 8ZFWi Swivel Eye Swivel 
ТИ 6n | — - - | — - - | 1480  20in 67Р\М2? 
1% бл | — - - | — - - 1,0 20%in  6ZFW3 
1% 6n | — - - | — - - | 21000 20%in 67Р\М4 


ys 


EYE AND EYE JAW AND EYE SAFETY SNAP 
Trade Working Item Working Item Working Item Working Item 
Size Finish Load Limit No. Load Limit No. Load Limit No. Load Limit No. 


12401:  — 6ZFN4 


Galvanized 

alvanized 
V in Galvanized 
% in Galvanized 
3A in Galvanized 


6ZFK9 


EYE AND EYE HOOK AND EYE HOOK AND HOOK 

Working Working Working h в 

Thread Take Load Close Item Loan Sloss Item ай Close Item Chain Swivel Safety Snap 
Ma қ Жын А imit (Ih. А imit (Ib. 2 Hook 


аа р ee EN 
144 7%їп | GZFP3 144 тіп | GZFRO 4 
14. 11%іп _ 62FP4 144 — 11%іп — 6ZFRi 

96 


635^ in 6ZFP2 96 6% in 6ZFP9 5 
38 4in 6ZFP6 Eye and Eye Midget 


a aa GU 
52 Tein 6ZFP7 6ZFR4 Turnbuckle 
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MATERIAL HANDLING 
Festoon Kits & Systems 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Max. Travel Min. Cable/ 


Overall Distance Hose No. of Item 
Length (ft.) (ft.) Вед. (ft.) ^ Trolleys No. 
Flat Festoon System Kits 
0.65 x 2.0 Cable 
14 to 23 20 ft 24 ft 2 116394 
191030 27 ft 32 ft 3 110395 
23 to 37 33 ft 39 ft 4 110396 
27 to 44 40 ft 47 ft 5 110397 
321051 478 55 ft 6 116398 
361058 54ft 63ft 7 110399 
401065 60 ft 70 ft 8 116401 
См {А 44 to 72 72 ft 75 ft 9 11402 
Round Festoon System Kits 
ai t 0.31 to 0.59 Cable 
Wire Rope Festoon Kits 19020 — TN 25 2 11040 
17 to 27 24 ft 34 ft 3 116404 
a Trolley capacity: 15 Ib. 21 to 34 30 ft 42 ft 4 11C405 
25 to 40 37 ft 50 ft 5 110406 
= Nylon wheels р | 281047 43% 58 ft 6 11407 
All kits include wire rope, hardware, intermediate 32 to 53 49 ft 67 ft 7 110408 
36 10 60 55ft 75 ft 8 11041 
trolleys, end clamp, tow clamp, and bumper stop. Tey er" EU 9 TICATO 
Item 44 to 74 67 ft 89 ft 10 116411 
Description Cable Size (in. No. 0.60 to 0.94 Cable 
Wire поре Festoons for 346" to 36" 0.0. Components 13 to 21 18 ft 25 ft 2 110412 
Round Cable Туре 17 to 27 24 ft 34 ft 3 110413 
0.31 to 0.59 35V720 21 to 34 30 ft 42 ft 4 110414 
Festoon Cable/Hose Carrier Trolley 0.60 to 0.94 110383 25 to 40 37 ft 50 ft 5 110415 
0.95 to 1.25 110384 28 to 47 43 ft 58 ft 6 110416 
Wire Rope System Components 32 to 53 49 ft 67 ft 7 110417 
Flat Cable 36 to 60 55 ft 75 ft 8 110418 
Festoon Cable Carrier 2.1 x 0.66 110385 4010 67 61 ft 82 ft 9 110419 
Festoon End Clamp 2.0x 1.25 116388 44 to 74 67 ft 89 ft 10 116420 
Festoon Tow Clamp 2.0x 1.25 110391 0.95 to 1.25 Cable 
Round Cable 13 to 21 18 ft 25 ft 2 116421 
0.60 to 0.94 OD 110386 17 to 27 24 ft 34 ft 3 110422 
Festoon End Clamp 0.95 to 1.25 0D 110387 2110347 30f 42% 4 116423 
0.31 to 0.59 35V732 25 to 40 37 ft 50 ft 5 110424 
Festoon Tow Clamp 0.60 to 0.94 OD 110389 28 to 47 43 ft 58 ft 6 110425 
11С399 0.95 to 1.2500 110390 32 to 53 49 ft 67ft 7 110426 
Optional Accessories 36 to 60 55 ft 75 ft 8 110427 
Festoon Tension Bracket = 11C392 40 to 67 61 ft 82 ft 9 110428 
Festoon Tow Arm — 110393 44 to 74 67 ft 89 ft 10 110429 
ERA 
C-Rail Cable Festooning Systems 
= Trolley capacity: 45 Ib. All systems include C-rail track, end clamp, intermediate trolleys, tow 
= Steel wheels trolley, end caps, coupler/hanger, and end stop. 
Max. Travel Min. Cable/ Item 
Overall Distance Hose No. of Item Description Cable Size (in. No. 
Length (ft. ft. Вед. (ft. Trolleys No. Flat Cable Festooning Components 
Flat Festoon System Kits Festoon Tow Trolley 1.50 x 2.12 110439 
1.50 x 2.12" Cable Festoon Intermediate Trolley 1.50x2.12 110440 
20 17 ft 26 ft 3 116430 Festoon Fixed Clamp 1.50 x 2.12 110441 
110430 30 26 ft 37 5 110431 Festoon Beam Clamp — 116448 
40 36 ft 48 ft 6 110432 Festoon Track, 10 ft. L = 110442 
50 45 ft 59 8 110433 Festoon Cross Arm, 2/2 ft. L — 110443 
60 55 ft 70 10 110434 Festoon Tow Arm, 115 ft. L — 110447 
70 64 ft 82 ft 12 110435 Festoon Track Splice = 110444 
80 T2 ft 93 14 116436 Festoon End Stop — 110445 
90 82 ft 103 ft 16 110437 Festoon Track Bracket = 110446 
100 92 ft 113 ft 18 110438 0.45 х 1.18 Max 110449 
Round Festoon System Kits 0.47 x 1.77 Max 110450 
[OI Ge Brass Flat Cable Connector 045 х 1.57 Max 110451 
20 16.9 ft 23 3 110474 0.47 х1.97 Мах 116452 
рд 253 1 М Н ти Round Cable Festooning Components 
k 0.60 to 0.94 110467 
50 44.8f 56 8 116477 Festoon Tow Trolley 09510125 110470 
60 54.41 67 10 110478 ч 0.60 to 0.94 11C468 
70 63.6 f 79 12 11C479 Festoon Intermediate Trolley 0.9510 1.25 116471 
80 72.8 ft 90 14 110480 " 0.60 to 0.94 11C469 
90 82.3f 100 ft 16 11C481 Festoon Fixed Clamp 0.95101.25 — 116472 
100 91.5 fi 110 ft 18 110482 Festoon Track Bracket = 116473 
0.95 to 1.25" Cable FestonEndStop — — — ұ ë 
20 16.9 ft 23 3 110483 І-Веат Hung — 110497 
30 26.5 ft 34 5 110484 
40 35.7 ft 45 6 110485 
50 44.8 ft 56 8 110486 
60 54.41 67 10 110487 
70 63.6 ft 19 12 110488 
80 72.8 ft 90 14 110489 
90 82.3 ft 100 ft 16 110490 
100 91.5 ft 110 ft 18 110491 
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MATERIAL HANDLING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Festoon Systems, Cable & Trolleys 
 ———————————————————————Éo——————————————————'—————Á——————ÀH[Ü—ÓÜ NW 
p “ 
Ө \ 
7CZ29 \ Ы 
| | ая 
33N203 27% | 
7 
Dayton| 
Box Track — c 
Festoon Se ten 
escripi ion 0. 
Systems Box Track Components 
Festoon Track Section 33N234 
Easy-to-assemble systems support flat or round cable and hoses Ec ШШ: шыша 33235 
j i estoon Hanger Bracket 
for delivering power and control. Dayton| EE OT Ee d Stop 338237 
Item пет Festoon Support Bracket 33N238 
Overall Length (ft.) No. Overall Length (ft.) Festoon Support Bracket Clip —— 33N239 
Festoon System Kit With Trolleys for Round Cable - .6 to Te F t End Cap 35W634 
With Trolleys for Flat Cable - 1.38 x 2.13 20 76747 estoon Tow Bar 35W635 
20 16729 30 16748 S tem Ki ts festoon Hardware Kit 7 
30 7С730 40 76249 қ 
— = a eee oe 
38 TC E ey = Trolley capacity: 13 Ib. Fostoon [nad Tel ET 
70 70734 80 10753 = Molded concave nylon wheels Flat Cable г - — 
Ed TS E Fez — | All Kits include wire rope, hardware, TTE ЕЕЕ 
100 767371 Festoon Track Kit intermediate trolleys, and end clamp. 0.6 to 0.96 33N229 
With Trolleys for Round Cable - .97 to 1.4 Without Trolleys К 0.97 to 1.4 33N228 
20 76738 20 76756 Overall Max. Travel Min. Cable/ Festoon Intermediate Trolleys 
30 76739 30 76757 Length Distance Hose No. of Шет Flat Cable 
40 76740 40 76758 ft.) (ft.) Вед. (ft.) Trolleys No. 0.59 x 2.13 33N230 
50 76241 50 76759 Flat estonn prem Kits 0.87 x 2.13 33N267 
eo ТО 9 Dol a: ® - RE 32 3 334203 150 X A ЗИТ 
70 762743 70 76761 -50 x 2. 
80 76744 80 70762 40 40 54 6 33М204 Round Cable 
90 16745 90 76763 60 60 76 9 33М205 0.49 to 0.91 33N268 
80 80 98 13 33N206 0.6 to 0.96 33N226 
100 101% 100 16764 Round Festoon System Kits 0.91 to 1.25 33N269 
0.91 to 1.25" Cable 0.9710 14 33N225 
20 20 32 3 33М207 Festoon End Clamps 
40 40 54 6  33N208 Flat Cable 
60 60 76 9 33N209 0.87 x 2.13 33N270 
80 80 98 13 33N210 1.88 x 2.13 33N231 
0.49 to 0.91" Cable 1.50 x 2.32 33N202 
20 20 32 3  33N211 Round Cable 
40 40 54 6 33N212 0.6 to 0.96 33N233 
60 60 76 9 33N213 0.91 to 1.25 33N272 
80 80 98 13 33N214 0.97 to 1.4 33N232 
ЖОЛУ ы 
Festoon 
MN Festoon Cable 
Cable and 
Connectors 
= 660V 
= Black cable 
= UL Listed and 
(obo Ж CSA Certified Flat Cable 
Cable Item Flat electrical cable Connector 
" Cable Size (in.) Type No. is PVC jacketed. Temp. 
Adjustable Festoon Intermediate Wolly | | range: -40° to 105C°. conductor 
m Size H №  Weight/ Item 
S-Beam Trolleys 02810128. Round — 11003 | Round electrical БШО) Conductors Amps (in) (т) f(b.) Wo. 
2 3 і lat Electrical Cables 
S-beam trolleys are economical, durable 1.25 x 9.50 Hat 110445 | Cable is type 50. 16AWG — 12 14A 022bi 1.71п 0271/Ї110510 
: '  ;Festoon End Clamp Temp. range: -40° to 4 . 27A 024i 0.69in 0.13 Ib/ft TC5T1 
and expandable. Festoon cable trolley 0.60 to 0.94 Round 11501 Hi : : 
0:9510 1.30 219 116502 90С°. 14 AWG 8 19A 024in 129 in 0.24 Ib/ft T1512 
runs on various size S-beams (53 x 5.7, 125x350 Flat 116498 12 19A 024in 1.825 in 0.37 Ib/ft 110513 
£2 X 3. a Itam 12 AWG 4 ЗЗА 026in 0.8in 0.16 1071110514 
$4 x 7.7, S6 x 12.5).Trolleys roll on 4 1.25 x 3.50 Dual Flat 116499 Cable Size (in.) 16 AWG 1 IA 020i 0.89 in 023 Ib/f T1516 
i Festoon Control Box Trolley in 4 225 in 0. 
Steel ball bearing wheels that have a D En Cahle ЫДЫ ніне: 8 AWG 4 60А 0.375 in 1.225 in 0.42 Ib/ft 11517 
tatic load capacity of 1000 lb. each: and Те ЕГ meee ЕЛІ BAWG — 1. 82 A 0435 in. 1.49 in 0.55 10110518 
static load Capacity 0 . each; an estoon End slop тсе T1407 45x 1.18 Мах 110453 Round Electrical Cables à 
a rolling capacity of 154 Ib. at 262 ft. per lien 2451. 57 Мах 110454 16 AWG 3 ТА — MEEK in on ошаш 
| i = Xx ах = Қ ІП 0. ft 
minute. Multiple cable saddle configura- Description No. Round Cable Connectors © (AW — 4 — 12A - 0,584 in 0.22 f 10505 
tions provide a variety of cable carrying Fostoon Tow Ат Еш — Nylon N cS Н 1 Пад = гт 037 D i TIS 
options for single or dual flat cable or TIAE Overall L - l-Beam Hung 116504 27010:480- 110468 — 12AWG 4-45.) — — — 0868 in 028 Ib/f 110528 
round cable. 1% ft Overall L - I-Beam Hung 110505 .42810.546 110464 10 AWG 4 А -- 073іп 0.37 Ib/ft 110529 
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MATERIAL HANDLING 
Baling Wire & Ties 


16X974 - Spool 


16X997 - Coil 


16Y047 - Canister 


Ж 


Baling Ties and Wi 


Painted ties combine the clean handling of a galvanized tie with the ease of tying associated with black 
annealed ties. Paint coating does not peel or flake. Wire features 65,000 to 70,000 tensile strength with a Е 


minimum of 25% elongation. 


Baling and Safety Wire 


» Packaged in spools, except as noted 


ALUMINUM WIRE 

» Grade 1100 soft temper 

= Max. tensile strength: 15,500 psi 
99% aluminum wire is lightweight, matte 
finish, offers good electrical conductiv- 
ity, and is fair with corrosion resistance 
applications. 


GALVANIZED ANNEALED WIRE 

= Grade 1008-1010 soft temper 

= Max. tensile strength: 75,000 psi 
Galvanized wire has better corrosion resis- 
tance than matte and oil-finished wire. 


BLACK ANNEALED WIRE 

= Grade 1006-1008 high-carbon wire 

= Max. tensile strength: 65,000 psi 
Designed for bailing, stove, or pipe wire. 
Ranges in color from dark gray to brown. 


STAINLESS STEEL LOCKWIRE 

= Grade 302/304 soft temper 

» Min. tensile strength: 75,000 psi 
Commonly used as safety-lock wire in food 
processing and chemical environments. 


INCONEL WIRE 

= Grade 600 soft temper 

= Max. tensile strength: 115,000 psi 
Nickel wire is frequently used as a safety- 
lock wire in harsh environments. 


MONEL WIRE 

= Grade 400 soft temper 

= Max. tensile strength: 85,000 psi 

Nickel wire is often used as a safety-lock 
wire in acidic environments. Provides good 
corrosion resistance. 


re 
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SINCE 1884 
| Weight 
Vs LB. 1LB. | 5 LB. 12 LB. 
Item Item Item Item 
Dia. | L No. | L No. | L No. L No. 
MumimmBalinpWre — — — — — 5 5 — 
0.0126 in| 1,735 ft 16X974 6,940 16X985 | — — — — 
0.0159 in| 1,0901 16X975 | 4,358ft 16X986 | — =| — - 
0. 6828 16X976 | 27271 16X987 | — = — = 
0. 430ft 16 2 16X988 | — — — — 
0.0319 in| 269 ft 16Х978 | 16X989 = = = = 
0.0403 in| 1708 16Х979 ft 16X990 — — — — 
0.0508 in| 107 ft 4278 16X991 | — = = = 
0.064 in | 671 268ft 16x92 | — =- = 
0.0808in| 42 169 16X993 | — - 2,026 ft 16Х996 t 
0.1144 in| 21ft 84ft  16X994 = — | 1010ft 16X997] 
0.125 in] —17ft 67 —16X995 | — 808 ft 16X998 t 
Galvanized Annealed Wire - m 0 Я " my 
i 7 709 t 16Ү028 | 3544ft 163035595 — - 
5 4580 16Y029 | 2,292 ft 16Y036| — - 
3108 16Ү030 | 1,548 ft 16Y037| - = 
2230  16Y031 1,115 ft_ 16Y038 = = 
1660 16Ү032 831 ft 16Y039|  — = 
0.062 | 24ft 968 16Ү033 | 480ft 16Y040  — — 
0.08in | 15 59 16Y034 | 293 16Y041 — — | 
[Black Annealed Wi Panes eee a 
0.023 in| 177 709 16Y007 | 3,544 ft 16Y014 — — 
0.0286 in|. 115 458ít 16Y008 22921 16Ү019  — = 
0.0348 in) 77ft 173108 16Y009 | 1,548 1684018  — — 
0041117 561 2228 16Ү010 | 1,158 18Y017| — = 
0.0475in| 42 1668 16Ү011 | 830ft 16Ү018 — 
0.0625 in| 24 I 960 16Ү012: 4800 16Y019 = = 
20.08 іп | 15ft 16Ү006 59ft 16Y013 | 293ft 16Y020  — 
Stainless Steel Lockwire 
0.02 in | 232.751 16Y042 | 95310 16Y047* | 4,6551 68/02 - - — 
0.025in| 149ft 16Ү043 5068 16Y048* | 2,980ft 16Y053| — — = 
0.032in| 91 16Y044 364 16Y049* | 1,820ft 16Y054 E 
0.041 іп | 55.25ft 16Y045 221 16Y050* | 1,105 # 16Y055 — 
0.051 in| 35.75ft 16Y046 143 16Y051* | 715 16Y056 — — 
Inconel Lockwire | В й 
0.02 іп | 207.75 ft 16Y057 831 16Y061* |  — — — — 
0.0253 in| 133ft 16Y058 | 532ft 16Y062*|  — = = = 
0.0319 in) 81.5 ft 16Ү059 326 ft 16Ү063%| — = = = 
0.041 in | 51.78 ft 16Y060 207.12 ft 16Y064* | — — — — 
Monel Lockwire ў _ 
0.0201 in| 207./5ft 16Y065 | 831П 16Y069 |  — = = = 
0.0253 in) 133ft 16Y066 |532! 16Y070 — — — — 
0.0319 in| 81.5ft 16Y067 | 326ft 16Y0731 | — = = = 
0.051 in | 31.948 ft. 16Y068 12779ft 16Y072 | — — — — 
* Canister packaging. T Coil packaging. 
|GALVANIZED | PAINTED 
STEEL STEEL 
Item Item 
Dia. L Gauge Weight No. | No. 
Single Loop Bale Ties 
i 13 ft 38D187 | 38D194 
чыш ШГП 380188 | 380195 
00.092 in 14ft 38D186 38D193 
00.121 in 218 38D185 | 38D192 
38D196 14ft 380182 | 38D189 
00.106 in _ 18 | 380183 | 38D190- 
22222 -| 380184 | 380191” 
ANNEALED 
WIRE 
Item 
Dia. L X Gauge X Weight | No. 
Double Loop Bale Ties | | | | .— | | | — | | (0 
10 іп 16 ga. 57 Ib. | 39UK40 
0.0625in | 15й 16 ga. 441b. | 39UK41 
ost 16 ga. 481b. | 39UK42_ 
| ANNEALED 
STEEL 
51 COASTAL Item 
WIRE COMPANY Dia. L Gauge Weight | Мо. 
E Baling Wire Ў 
| 1,287 11ga. 50 Ib. 38D199 
00121 257550 — 1iga 100. | 38D197 - 
А 1,026 ft 10 ga. 5011. (| 380198 
00135im —5 0561 — 10ga. 1001b. | 380196 
51 COASTAL 
WIRE COMPANY 
Steel Wire Bale Ties 
» Galvanized finish 
Wire Item Pkg. 
L Gauge Weight No. Qty. 
Coil 
13 ft 13 ga 75 lb. 20Y783 250 
Wire Ties 
14 ft 11 ga — 41FT37 62 
16 ft 11 ga — 41FT38 62 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Rope 
All-Purpose Rope Terminology 
CONSTRUCTION FIBER 
— Twisted—Also known as 3-strand. Composite—Blend of polyester 

ГТ c c c Available in a wide variety of fibers and polypropylene. Stronger and 

Twisted Cotton Rope for general purpose uses. Can be better resilience to UV rays and other 
easily spliced. corrosives. Firmer than traditional 
Knit Braid—Braided jacket, usually polyester rope. 
lightweight and economical. Ideal Natural Fiber (Cotton, Jute, and 
for applications that require the rope © Manila)—Knots well and has good 
to stretch. abrasion resistance, but not as 


strong or durable as synthetic fibers. 
Cotton must be kept dry, and has low 
resistance to rot, mildew, oils, gas, 
grease, and chemicals. 


Braid/Solid Braid—Firm, round 
rope with lock-stitch construction. 
Maintains shape under load, making 
it ideal in blocks or pulley applica- 
tions. Cannot be spliced. Nylon—Excellent shock absorption. 
It stretches, is rotproof, and resistant 
to UV rays, oils, gasoline, grease, and 
nonacidic chemicals. 


Twisted Polypropylene Rope 


Hollow Braid—Constructed of 8, 
12, or 16 strands. Used in marine 
applications. Can easily be spliced. 


— — — — — . pouble Braid—Solid braid core Polyester HII ENS Mere Ie I 
covered by a braided jacket. Torque high strength. Rotproof and resistant 


free and nonrotational. High strength, ww [дүз oils, gasoline; grease, and 
can be easily spliced. nonacidic chemicals. 
Polypropylene—Lightweight, 
economical fiber, can be made in 


Hollow Braided Rope 


MATERIAL SELECTION GUIDE Diamond Braid—Constructed by 


= АЛЕ Nylon Polyester _Роургоруіепе braiding fibers to form diamond — many colors and floats. Should not 

. Strength Low Highest High Average shapes. Rope is often flat or box-like ч 

Abrasion Resistance Low High Highest Average d to spli be exposed to UV rays or high heat. 

Stretch Resistance Highest Low High Average ЕШ АМ] E WO SIE. 

Rot/Mildew Resistance ~ Low Average High Highest SNAPBACK SAFETY WARNING: A dangerous situation occurs if personnel are in line with a rope 
. Chemical Resistance Low Average Highest - High under tension. Should the rope fail, it may recoil with considerable force. Death may result. 

Critical Temperature 300°F/150°C 350°Е/175°С 350°Е/175°С 250°Е/125°С Warn people against standing in line with the rope or its bight. To help ropes last longer: AVOID 

Storage Dry Dry or Wet Dry or Wet Dry or Wet overloading, abrasion, sudden strain, kinks, sharp angles, chemicals, and improper storage. Use 

= Floats | No No No .. Yes _ correct size rope for job, reverse ends of rope, and keep rope clean. 


Braid, Cotton 


35MN88 
Solid Braid, Twisted, 
Nylon Polypropylene 
3-Strand 35MP14 45AU93 
Twisted 
Manila 
35MN96 
Double Braid, 
Polyester 
All-Purpose Rope 45AU87 
Rope Working Package Item Rope Working Package Item 
Construction Rope Dia. L Load Limit Color Type No. Construction Rope Dia. L Load Limit Color Type No. 
Composite | my d Z 100 130 Ib Wh Hank — 35MP09 
i " rai ^ in ft. ite an 
— п 600 ft. 483 Ib Black racer White Spoo 45AU86 Yain 600 ft. 215b White Spool 45AU83 
Yin 600 ft. 465 |b Black Tracer/White Spool! 45А/40 36 in 600 ft. 450 Ib White Spool 45AU92 
_ 34 in 600 ft. 1,065 Ib Black Tracer/White Spool! 45AV14 Double Braid Ye in 600 ft. 810 Ib White Spool 45AU96 
“Cotton A e" ME 2 ы % in 600 ft. 1,400 Ib White Spool  45AV15 
Knit Braid Asin 50 ft. 151b White Hank — 35MN88 ~ 3&in 6008.  1,8201b “White Spool 45AV61 
55: in 100 ft. 7510 White Hank | 35ММ85 _ 1in 600ft 3,330 White. Spool 45AV45 
Solid Braid Vin 100 ft. 15 |b White Hank 35MN86 | Ys in 500 ft. 39 Ib White Ree 35МР14 
Зв in 100 ft. 120 Ib White Hank 35MN87 As in 100 ft. 62 Ib White Bag 120273 
38 in 600 ft. 30 Ib White 5роо 45AV28 %e in 1000 ft. 62 Ib White Spool 20ВХ11 
Twisted V in 300 ft. 215 Ib White Reel 35MP23 Ae in 1000 ft. 7916 White Reel 35MP15 
AN ys in 600 ft. 50 Ib White Spoo 45AV43 Vin 100 ft. 108 Ib White Bag 12U274 
Manila J d В x tw Ya in 500 ft. 108 Ib White Spool 120275 
Ya in 1200 ft. 54 Ib Manila Carton 35ММ96 Solid Braid 6 in 100 ft. 162 Ib White Hank 120276 
38 in 600 ft. 483 Ib Manila Carton 35ММ97 54e in 500 ft. 193 Ib White Ree 35MP16 
Twisted Y in 600 ft. 238 Ib Manila Carton — 35MN98 36 in 100 ft. 229 Ib White Hank 120278 
ys in 600 ft. 396 Ib Manila Carton 35ММ99 3e in 200 ft. 229 Ib White Spool 12U279 
% in 600 ft. 486 Ib Manila Carton 35МР01 36 in 500 ft. 247 10 White Ree 35MP17 
1in 600 ft. 810 Ib Manila Carton 35МР02 Vo in 250 ft. 387 Ib White Spool 12U280 
Y in 500 ft. 396 Ib White Ree 35MP18 
| CONTINUED | 4 
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fT continuen] 
All-Purpose Rope 
Rope Working Package Item Rope Working Package Item 
Construction Rope Dia. L Load Limit Color Type No. Construction Rope Dia. L Load Limit Color Type No. 
Жіп 50 ft. 110 Ib White Bag 45AV42 Жіп 500 ft. 110 Ib Black Spoo 45AV64 
Yin 600 ft. 154 Ib White Spool 45AU81 Жіп 1000 ft. 100 Ib Black Spoo 45AV33 
Ya in 600 ft. 180 Ib White Reel 35МР05 Жіп 1000 ft. 100 Ib Blue Spoo 45AV34 
v4 in 1200 ft. 180 Ib White Spool 45AV08 Yin 1000 ft. 122 Ib Yellow Spoo 45AU89 
зв in 100 ft. 250 Ib White Hank 45AV69 Hollow Braid Жіп 1000 ft. 198 Ib Yellow Spoo 20TL63 
% in 100 ft. 324 Ib White Hank 8CGV5 36 in 100 ft. 215 Ib Yellow Bag 8URR3 
36 in 600 ft. 322 Ib White Reel 35MP12 36 in 500 ft. 257 Ib Yellow Reel 35MP13 
38 in 600 ft. 379 Ib White Reel 35МР06 Ув in 500 ft. 257 |b Black Spoo 45AV16 
Yin 50 ft. 450 Ib White Hank 45AU91 V in 300 ft. 440 Ib Yellow. Spoo 45AU80 
Y in 200 ft. 630 Ib White Spoo 45AV49 Round Braid іп 100 ft. 440 Ib Blue Hank 12A622 
Yo in 300 ft. 635 Ib White Spoo 45AU88 ye in 100 ft. 600 Ib Blue Hank 12A623 
Twisted Ya in 600 ft. 630 Ib White Spoo 45AU90 34s in 1000 ft. 70 Ib Yellow Spoo 45AV30 
Vo in 600 ft. 150 Ib White Reel 35МР07 A6 іп 3000 ft. 701b Yellow Spoo! 45AV09 
Үзіп 600 ft. 750 Ib White Spoo 45AV17 Жіп 50 ft. 90 Ib Yellow Bag 45AV05 
% in 300 ft. 1,100 Ib White Spoo 45AV44 Y in 600 ft. 105 Ib Yellow Reel 35MN92 
% in 600 ft. 940 Ib White Spoo! 45AV38 Vin 600 ft. 108 Ib Yellow Reel 35МР03 
% in 600 ft. 1,120 Ib White Spoo 45AU97 Жіп 1200 ft. 90 Ib an Spoo 45AV23 
3A in 300 ft. 1,210 Ib White Spoo 45AV63 Жіп 1200 ft. 108 Ib Yellow Spoo 45AU78 
3A in 600 ft. 1,200 Ib White Spoo 45AV57 Ye in 600 ft. 160 Ib Magenta/Yellow Spoo 45AV10 
34 in 600 ft. 1,430 Ib White Spoo 45AV70 Ўв in 600 ft. 160 Ib Black/Yellow Spoo 45AV39 
Tin 600 ft. 1,120 Ib White Reel 35MP08 516 in 1200 ft. 146 Ib Black/Yellow Reel 35MN93 
tin 600 ft. 2,700 Ib White Spoo 45AV19 36 in 50 ft. 195 Ib Yellow Bag 45AV47 
1 іп 600 ft. 3,400 Ib White Spoo 45AV56 36 in 50 ft. 215 Ib Black/Orange Ball 45AV21 
1%in 600 ft. 4,300 Ib. White Spoo 45AU94 36 in 600 ft. 195 Ib an Spoo 45AU79 
Nylon/Polyester % in 600 ft. 214 Ib Yellow Reel 35ММ94 
Solid Braid s in 300 ft. 162 Ib White Spoo 12U277 ¥ in 600 ft. 215 Ib Yellow Spoo 45AU77 
Polyester Ys in 600 ft. 215 Ib Orange Spool  45AU95 
Diamond Фр in 100 ft. 2110 White Hank 12U288 36 in 600 ft. 215 Ib Black Spoo 45AU98 
Braid Yin 100 ft. 28 Ib White Hank 12U289 36 in 600 ft. 215 |b Blue Spoo 45AV22 
36 in 100 ft. 64 Ib White Hank 121/290 ys in 600 ft. 215 Ib Black/Orange Spoo 45AV25 
; " Twisted 36 in 1200 ft. 215 Ib Yellow Spoo 45AV03 
Va in 600 ft. 200 Ib Green Tracer/White Spoo 45AV68 Vein 50 ft. 490 Ib Black/Orange Shrink Pack 9WP25 
36 in 600 ft. 440 Ib Green Tracer/White Spoo 45AU74 Yin 600 ft. 300 Ib an Spoo 45AV07 
Double Braid Ye in 600 ft. 790 Ib Green Tracer/White Spoo! 45AU82 Yin 600 ft. 340 Ib Black/Orange Spoo 45AU99 
55 in 600 ft. 1,260 Ib Green Tracer/White Spoo! 45AV62 Yin 600 ft. 347 Ib Yellow Reel 35MP04 
34 in 600 ft. 1,850 Ib Green Tracer/White Spoo! 45AV51 Win 600 ft. 387 Ib Yellow Reel 35MN95 
lin 600 ft. 3,120 Ib. Green Tracer/White Spoo 45AU87 іп 600 ft. 440 Ib an Spoo 45AV35 
Polyester/Polypropylene 55 in 600 ft. 582 Ib Yellow Spool  45AV67 
Twisted % in 600 ft. 790 Ib Black Tracer/White Spoo 45AV31 % in 600 ft. 598 Ib Black/Orange Spoo 45AV26 
Polyolefin 34 in 600 ft. 605 Ib an Spoo! 45AU85 
Vi ¥% in 600 ft. 790 Ib Yellow Spoo 45AV04 
T" Жіп 50 ft. 1010 Black/Blue/Orange/Red Hank А5АМ24 Hein 6001: 79016 Black/Orange Spool 45AV55 
36 in 100 ft. 16 Ib КЕТТ Hank  45AV32 Thin 3001. — 2,6001b Black/Yellow Coil ^ 45AU93 
range/ned/Yellow Tin 600 ft. 1,2201һ Black/Orange Spoo 45AV46 
Polypropylene | Tin 600fL 1,2201Һ Yellow Spool 45А/54 
Ag in 1004. 600) Blue Hank _ 20TL72 1in 600 ft. 1,220 Ib Black/Yellow Spool  45AV60 
Жіп 1004414 1200 Blue Hank —— 20TL73 їйїп 6001. 1,2941Һ Тап Reel — 35MP11 
т in 50 ft. 120 Ib Black/Blue/Red/Yellow Hank 20TL79 Тиіп 600 ft. 1,850 Ib Yellow Spoo 45AV52 
n in 50 ft. 240 Ib Blue ank 20TL74 Vi 
Demons ea 50h — — due — — ha = | m EE EE Xm 
36 in 250 ft 12010 ^ Black/Blue/Red/Yellow Spool 20TL80 : 
Vo in 50 ft. 440 Ib Blue Hank 20TL76 
іп 100 ft. 440 Ib Blue Hank 20TL77 
% in 100 ft. 600 Ib Blue Hank 20TL78 
қ 
45AU84 


45AV11 


Rigging Rope 
Light-duty polyester solid braid rigging rope is made from economically 

priced biodegradable fiber yarn, braided into a smooth round rope. Loses 
no strength when wet. 


Tensile Working Package Item 
Rope Dia. L Color Strength — Load Limit Type No. 
Braid 
45AV06 Vs in 600 ft. White 2,000 Ib 200 Ib Spool 45AU84 
%e in 50 ft. White 280 Ib. 28 Ib Hank 45AV18 
600 ft. White 3,000 Ib. 300 Ib Spool 45AV41 
7ә in 100 ft. White 260 Ib. 26 Ib Bat 45AV11 
Twisted 
TA in 600 ft. White 1,695 Ib 160 Ib Spool 45AV50 
36 in 600 ft. White 3,567 Ib. 350 Ib Spool 45AV59 


win 600 ft. White 7,059 Ib 700 Ib Spool 45AV06 
іп 600 ft. White 10,537 10 1,000 Ib Spool 45AV29 


3A in 600 ft. White 13,489 10 1,320 Ib Spool 45AV65 
lin 600 ft. White 28,411b 2,8001 Spool 45AV58 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Twine & Weeping Cord 


Twine 
Use for a variety of light-duty bundling and binding applications. сооп 
Natural Fiber—lncluding cotton and jute, is biodegradable and has а 35MP10 
slightly lower cost. Excellent for parcel shipping, meatpacking and food 
service, and sewing applications. 

Synthetic—Including nylon and polypropylene, offers high resistance to 
abrasion, rot, mildew, and chemicals. Commonly used in more demanding 
applications, such as lumberyard binding and bundling, manufacturing, 
and fishing. 


Jute 
45AU75 


Working 
Rope Tensile Load Package Item 
Construction Rope Dia. L Color Strength — Limit Type No. 
Natural Fiber 
Cotton 
Plies Vein 37044 White — 201b 21b Spool  45AV48 
Yin 3004. White 401b 4 Ib Spool 45А/01 
Twisted Yin 4004. Cream 241b 21b Ball 120297 
Yin 4004. White 1008 100 Tube 35МР21 
Wain 3004. White 1200 100 Tube 35МР10 Nylon 
Jute 
Plies Мвіп 140ft. Manila 401b 410 Spool _ 45AU75 35MP19 
> Vwin 14056 Green 40 Ib 4 Ib Spool  45AV12 
‘Synthetic Fiber Polyester 
Nylon 
Vein 2508. Orange  100lb 1015 Tube 35MP19 20TL67 
Vein 25040 White 1000 100 Tube 35МР20 
Yin 525ft. White 1500) 271 Tube 120291 
Yin 525ft. Orange 1508 270 Тире 120292 
Twisted vein 525П Ор уво 271b тибе 120293 
Vein 10504. White 1500 270 Tube 120295 
Visi Opti-Brite 
jin 10501 “Peo 15010 271b Tube 120294 
Ysin 10508. Orange 15016 27 Ib Tube 12U296 
Polyester Nylon 
“Solid Braid ^ Yiein  500ft ^ White 8000 16010 Spool 20Т167 12U292 
Polypropylene 
А Ysin 600% Sf — 5104 21b Bucket З5ММ89 
Filament " .— White 
Twine жп 6500, GIBEN 0 210 Bucket 35MNQO РЕОН 
Мвіп 1604. White 1400 1410 Spool 45АУ20 Hape 
Plies sin 30004. White 4000 4010 Carton 45AV36 
Yin 45008. White 2560 2510 Carton 45AV53 
Yin 90004. White 136Ір 1011 Carton 45АУ66 
Suistéd vein — 6500 ft. E 21018 211b Ва! 45037 
Yin 65008. Blue/White 2100. 4210 Bucket 12М/347 


Weeping Cord 
Made of 10096 premium solid braid cotton with no polypropylene core; soft for 
hand use. Excellent water absorption wick. Knots well. 


Tensile Working Package Item 
Rope Dia. L Color Strength — Load Limit Type 0. 
%2 in 100 ft. Natural 100 Ib 20 Ib Hank 20TL83 
YA in 100 ft. Natural 120 Ib 20 Ib Hank 20TL86 : 
hs іп 100 ft. Natural 220 Ib 40 Ib Hank 20TL81 — 20TL83 
38 in 100 ft. Natural 300 Ib 60 Ib Hank 20TL84 
Vo in 100 ft. Natural 400 Ib 80 Ib Hank 20TL82 
Rescue Rope STERLING 
HTP Static—100% High- SuperStatic—High-angle, 


150 ft. L | 200 ft. L | 300 ft. L| 600 ft. Tenacity Polyester (HTP) technical rescue rope designed 
Rope Tensile Item Item Item Item — kernmantle construction gives for rescue system mainlines 
Dia. „Strength Color | No. | No | No. | No. this rope extremely low stretch апа belays. 41/59 sheath/ 


HTP Static ds к à 

Yin 5979 — Black | 401877 | 401878 | 401879] — and excellent durability, making core ratio. Ideal for all types 
on 34/5 b ше шан ГИЙ d Cade ae it ideal for tower construction, of technical rescue, confined 
T ; Е і : 

in 90811) Blue | 401869 | 401870 | 40L871 | 401872: "aising systems, and indus- space rescue, USAR, and indus- 
“йіп 12,993 1b White | 401865 | 401866 | 40L867 | 40L868 trial safety projects. Polyester trial safety applications. 10096 
_Superstatic also resists moisture and UV nylon, low-stretch kernmantle 


4032. degradation. Certified to NFPA certified to NFPA 1983:2012. 


1983:2012. 40L865 40L889 


Yin 5,170lb Blue | 401889 | 401890 | 401891 
sin 6,519 Ib Orange | 401885 | 40L886 | 401887 
in 9,284 1b Yellow | 401881 | 401882 | 401883 
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Rope & Anchor Straps 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Rigging Line 
(Bull Rope) 


Climbing 
Line 


Throw Line 


GEAR 


e 
Arborist Rope 


Rigging Line Rope (Bull Rope)—Double braid 
composite has a polyester jacket and nylon core. 


Urethane-coated, abrasion-resistant rope knots well. 


Climbing Line Rope—Premium polyester 
construction. Good for tree climbing and no-pulley 
rigging. Knots well. 


Tensile Working 
_ Rope Dia. cL Strength Load Limit 
Rigging Line Rope (Bull Rope) 
Double Braid 
150 ft. 9,500 Ib 1,900 Ib 
14 in 150 ft. 1,800 Ib 1,560 Ib 
600 ft. 9,500 Ib 1,900 Ib 
600 ft. 7,800 Ib 1,560 Ib 
94 in 150 ft. 14,000 Ib 2,800 Ib 
600 ft. 14,000 Ib 2,800 Ib 
in 150 ft. 18,000 Ib 3,600 Ib 
600 ft. 18,000 Ib 3,600 Ib 
3A in 150 ft. 23,000 Ib 4,600 Ib. 
600 ft. 23,000 Ib 4,600 Ib. 
КАШ 150 ft. 32,000 Ib 6,400 Ib. 
Twisted 
3 in 150 ft. 8,100 Ib 1,620 Ib 
Climbing Line Rope 
Diamond Braid = 
120 ft. 6,300 Ib 630 Ib 
120 ft. 6,300 Ib 630 Ib 
TAs in 150 ft. 5,800 Ib 580 Ib 
600 ft. 6,300 Ib 630 Ib 
600 ft. 6,300 Ib 630 Ib 
120 ft. 1,300 Ib 130 Ib 
120 1,300 Ib 130 Ib 
120 1,500 Ib 150 Ib 
150 ft. 1,300 Ib 130 Ib 
150 ft. 7,300 Ib 730 Ib 
Ve in 150 ft. 1,300 Ib 130 Ib 
150 ft. 1,500 Ib 150 Ib 
150 ft. 8,200 Ib 820 Ib 
150 ft. 8,200 Ib 820 Ib 
600 ft. 7,300 Ib 73016 
600 ft. 1,300 Ib 730 Ib 
ys in 150 ft. 11,000 Ib 1,100 Ib 
Double Braid 
1 in 150 1,500 Ib 150 Ib 
600 1,500 Ib 150 Ib 
Throw Line 
Hollow Braid 
the in 180 450 Ib 66 Ib 
1000 ft 450 Ib 90 Ib 
56 in 180 650 Ib 130 Ib 
1000 ft 650 Ib 130 Ib 
жіп 200 250 Ib 50 Ib 
1000 ft 250 Ib 50 Ib 


Throw Line—3LAW1 and 12A632 to 124634 
are made from 100% Dyneema. Smooth braided 
line with a high-tensile strength. Extremely slick. 
3LAW2 and 12A631 are made of 100% braided 
polyethylene. 


Package Item 

Color Type Brand No. 
Blue Bag All Gear 3VAH7 
Blue/Green Tracer Spool — 20TL65 
Blue Reel All Gear 12A614 
Blue/Green Tracer Spool = 20TL66 
Yellow. Bag All Gear 3VAH8 
Yellow. Reel All Gear 3VAK3 
Red Bag All Gear 3VAJ9 
Red Reel All Gear 12A615 
Orange Bag All Gear 3VAK1 
Orange Reel All Gear 3VAKA 
Green Reel All Gear 3VAK2 
Blue/Red/White Tracer Hank = 20TL64 
Black/Blue/Green/Yellow Bag = 20TL55 
Black/Orange/Yellow Bag — 20TL57 
Blue/Green Bag — 20TL45 
Black/Blue/Green/Yellow Spool — 20TL56 
Black/Orange/Yellow Spool — 20TL58 
Red/White Tracer Bag — 20TL46 
Green/White/Yellow Bag — 20TL51 
Orange/Yellow Bag — 20TL60 
Red/White Tracer Bag — 20TL47 
Orange/Red/Yellow Bag — 20TL41 
Green/White/Yellow Bag — 20TL52 
Orange/Yellow Bag = 20TL61 
Red/Yellow Checker Bag = 20TL68 
Black Checker/Yellow Bag = 207169 
Red/White Tracer Spool — 20TL48 
Orange/Red/Yellow Spool = 20TL43 
Red/White Tracer Spool — 20TL62 
Blue/Neon Green/Yellow Bag All Gear 3VAH2 
Blue/Neon Green/Yellow Reel All Gear 12A616 
Safety Orange Spool All Gear 3LAW1 
Safety Orange Spool All Gear 12A632 
Safety Orange Spool All Gear 12A633 
Safety Orange Spool All Gear 12A634 
Neon Orange/Yellow Spool All Gear 3LAW2 
Spool All Gear 12A631 


Я Neon Orange/Yellow 


40L923 


X) STERLING 


Marathon 
Dynamic 
Rope 

11mm rope is constructed with a thick sheath for 
long-lasting performance. Designed for military, rope 


course, high-abuse guiding, work access, rigging, 
and industrial safety applications. 


Working Item 
Rope Dia. L Load Limit ^ Color No. 
s in 164 ft. 310 Ib Purple 40L923 
s іп 196 ft. 310 Ib Purple 401924 
1098 GRAINGER. 
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Kernmantle Ropes 
» Meet NFPA 1983 

Vector 12.5mm static rope is 
designed for fire rescue teams, with 
low stretch and large diameter for 
strength and handling when manipu- 


lating heavy loads, even in conditions 
such as water, dust, and mud. 


Item 

L No. 
200 ft. 405F65 
600 ft. 405F68 


Find even MORE on Grainger.com? 


6TEL1 


Anchor Straps 
and Foot Loop 


Anchor straps have sewn 
webbing loop for easy anchoring. 
Foot loop features adjustable 
webbing; underfoot strap resists 
abrasion and is slightly rigid to 
allow easy access. 


Item 

Description L No. 
23% in 6ТЕК9 
Anchor Straps 47 Vain 6TEK7 
_ 59 in 6TEK8 
Foot Loop — 6TEL1 
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MATERIAL HANDLING 
Construction Film 


poem _. 


9. 

C 

(РоїАн PLASTICS INC. _ 
© 


Plastic Construction Film 
High-strength polyethylene resin film. 


Item Item 
Thickness wW L Color No. Thickness w L Color Мо. 

1 mil 9ft 200 ft ear 153251 4 mil 10ft 100 White 6FLZ6 
15 mil 8ft4in 200ft Clear 4ЈХ91 4 mil 12ft 100 Clear 15J258 
1.5 mil 108 2008 Clear 21XR49 4 mil 12ft 100 Black 21XR55 
1.5 mil 12ft 2008 Clear 21XR50 4 mil 12ft 100 White 21XR56 
1.5 mil 20ft 200 Clear 21XR48 4 mil 12ft 100 Clear 21XR64 

2mil 10ft 100 Clear 15J255 4 mil 16 ft 100 Clear 15.259 

3 mil 6 ft 100 Clear 21XR51 4 mi 200 100 Black 4/Х85 

3 mil 8ft4in 100 Clear 15J262 4 mil 20ft 100 Clear 4/Х89 

3 mil 10 ft 25 Clear 15J252 4 mi 20# 1008 White 21XR57 

3 mil 10ft 100 Clear 15J256 4 mil 20 ft 50ft Clear 21XR65 

3mil 12ft 100 Clear 15257 6 mi 8ft4in 100ft Clear 15J263 

3mil 20ft 100 Clear 15J260 6 mi 8ft4in 100ft Black 21XR60 

4 mil 6 ft 100 Clear 15J261 6 mi 8ft4in 100ft White 21XR61 

4 mil 6ft 100 Black 21XR58 6 mi 10ft 1008 Black 6FLZ5 

4 mil 6ft 100 White 21XR59 6 mi 108 1008 White 6FLZ7 

4 mil 8ft4in 25ft Clear 21XR52 6 mi 10ft 1008 Clear 4JX88 
4 mil 8ft4in 100ft Clear 4JX92 6 mi 128 1008 Clear 21XR62 
4 mil 8ft4in 1008 Black 21XR53 6 mi 208 1008 Black 4/Х86 
4 mil 8ft4in 100ft White 21XR54 6 mi 208 1008 Clear 4/Х90 
4 mil 10ft 1008 Clear 4/Х87 10 mil 208 1008 Clear 21XR63 
4 mil 10ft 1008 Black 6Ғ174 

PBlastienver- 


AA TRIMACO 


Carpet Protection |. 
Film and 
Applicators 


CARPET PROTECTION FILM 
Self-adhesive clear film applies 
quickly and removes easily to 
protect carpets during construc- 
tion, renovation, and event traffic. 
Nonslip surface grips carpet 
firmly to promote safety. Tear- 
resistant film can be left in place 


Carpet Film 
Applicator w/Film 


ADJUSTABLE FILM APPLICATORS 
Roller design allows for fast application. 


for up to 60 days. Steel construction adjusts to fit various sizes. 
200 ft 500 ft 
Item Item 
Brand No. No. 
Carpet Protection Film 
24 in Plasticover 
36 in Plasticover 2NYH6 
48 in Plasticover |  — | 


Carpet Film Applicator 
Adjustable, For Use with 24 іп, 30 in or 36 in Rolls 
Adjustable, For Use With 24", 36", and 48" Rolls 


4% 


о ` 


TAN 
Americover Xe, 


String-Reinforced 


Construction Film 


High-strength virgin polyethylene 
resin film reinforced with polyester 
scrim for enhanced tear resistance. 


Trimaco 
Plasticover 


52MU69 
18F254 


Thickness Ww 
String Reinforced Poly Sheetin: 
6 mil 12 ft 100 ft Clear 6HHZ7 
6 mil 20 ft 100 ft Clear 6HHZ8 
NFPA Certified Fire-Retardant Poly Sheeting 
6 mil 12 ft 100 ft Off-White 6HHZ9 
6 mil 20 ft 100 ft Off-White 6HJA0 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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TAN 
Americover 


Я 


Antistatic Fire-Retardant Poly Sheeting 


Superior dust containment for healthcare environments. White color. 
Sold on a roll. Fire Standards are printed in red directly on the film. 
Meet NFPA 701-2015 Standards. 


Item 
Thickness Ww L No. 
6 mil 12 ft 100 ft 4FPK8 
6 mil 20 ft 100 ft 4FPK9 
lasticover 


Floor Protection 
Mats 


Sticky surface removes dirt and 
debris from shoes to eliminate 
damage to interior surfaces. When 
the mat is dirty, the top layer can 
be removed to expose a fresh 
surface. Adhesive backing sticks 
to clean, smooth floors to stay in 
place. Each mat has 30 numbered 
sheets and are packed 2 per box. 


FLOOR PROTECTION MAT BASE 
Recommended base provides 

a secure mounting surface for 
the mats in dusty conditions and 
enables portability to multiple 
locations. Nonskid backing. 


45МТ84 Mat shown 
on 45MT87 Base 


Item 


Material w L Color No. 


Polyethylene 18 іп 36in Blue 45MT86 
Polyethylene 18 іп 36in White 45МТ85 
Polyethylene 24іп 36in Blue 45МТ84 
Polyethylene 24іп 36in White А5МТ83 


Base 
HDPE 45MT87 


25in 37іп White 


TAN 
Americover < 


Fire-Retardant 


Deck Covers 


Heavy-duty, reusable blue polyeth- 
ylene sheeting protects floors and 
decks during construction, refit, 
and new build. Film can easily be 
cut, sized, and taped down in place. 
Smooth bottom side eliminates 


pattern imprinting as can occur with es М L тор 
embossed films. Matte side is antislip 14тї 36іп  150ft 6DLR6 
and antiskid. Meet NFPA 701. 30mi Збіп ^ 100ft 6DLR7 


TAN 


4%; 
Americover 


Rapid Wall Cover 


Clings to surfaces. Quick-and-easy 
to install because the tape is already 
attached to the poly. Replaces the 
traditional tape and poly method. 


Item 
Thickness w L No. 
2 mil 10 ft — 100ft 39J395 


MATERIAL HANDLING 


Floor Protection Film 


Reinforced 
Kraft Paper 


Temporary Floor 
Protection Board 


1100 GRAINGER. 


Multisurface Protection, Covers & Tarps 


PSlastienver- ATRIMACO 


Floor and Multisurface 
Protection 


Floor Protection Film—Temporary, self-adhesive 
film protects multiple surfaces including tile, vinyl, 
hardwood, VCT, laminates, marble, granite, counter- 
tops, and factory-finished hardwood. Applies quickly 
and removes easily. Can be left in place for up to 

60 days. 


Reinforced Kraft Paper—Nonadhesive, water- 
proof, tear-resistant paper can be taped down to 
protect virtually any surface. Heavy-duty kraft paper 
is bonded with polyethylene and reinforced thread- 
ing provides durability for long-term usage. 


Temporary Floor Protection Board— 
Nonadhesive fiber paper board protects against 
scratches and impact. Recycled content may qualify 
builder for LEED points. 


Item 
wW L Color Brand No. 
Floor Protection Film ms 
24 in 200 ft Blue Plasticover 2NYJ3 
30 іп 100 ft White Plasticover 45MT88 
30 in 100 ft Gray Plasticover 45MT89 
36 in 200 ft Blue Plasticover 4GHW8 
Reinforced Kraft Paper | Ts БОР ee 
36 in 200 ft Brown Plasticover SNAL7 
Temporary Floor Protection Board —— — 
. 38in 100 ft Brown Trimaco 52MU68 


Windscreen Fence 
and Mesh Tarps 


Polyethylene windscreen fence offers 95% shade 
while allowing air passage. Mesh tarps act as 
windscreens. Feature reinforced wide web binding 
and grommets every 24" including top, bottom, and 
sides. 10 mil thickness, 5.4 oz. per sq. yd. polyester. 


Hay Covers 


12 mil thick polyethylene tarps resist water, mildew, 
and UV rays to protect hay bales from harmful 
weather. Heat-sealed seams with brass grommets. 
Silver/black color. 


3ZRT8 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Red Rosin 
30KE55 
Brown Rosin 
45MT90 
iasticover 


Rosin Paper 

High-quality, single-ply protection paper is 
commonly used to protect floors, windows, counter 
tops, fixtures, and many other surfaces during 
construction and remodeling. It can be applied as an 
inner lining, “sheathing paper" in walls, roofing, or 
wood flooring applications to protect against wind 
and dust infiltration, while minimizing squeaks. 
Available in standard red or brown (for dye leakage 
concerns in wet applications). 


Item 
w L Color No. 
36 in 200 ft Red 30КЕ55 
36 in 200 ft Brown 45MT90 
> CHOOSE: Item 
Cut Size Color No. 
Windscreen Fence р = 
4x 165 ft Black, Tan G8805 
Mesh Tarps | z Н ш E 
6x8 ft Black, Green, Tan 68814 
8x12ft Black, Green, Tan G8806 
10 x 12 ft Black, Green, Tan G8815 
10 x 20 ft Black, Green, Tan 68816 
10 x 24 ft Black, Tan 58807 
10 x 30 ft Black, Tan. 68808 
12x14ft Black, Tan G8809 
12 x 16 ft Black, Green 68810 
12 x 20 ft Black, Green, Tan 68811 
12 x 24 ft Black, Green, Tan G8817 
14 x 24 ft Black — _ 68812 
. .. 20x20ft Black, Green, Tan 68813 
Item 
Cut Size Finished Size No. 
15 x 54 ft 14 ft 6 in x 53 ft 8 in SWUF1 
20 x 48 ft 19ft6inx47ft8in ^ 5WUF2 
25 x 48 ft 24 ft 6 in x 47 ft 8 in 5WUF3 
30 x 48 ft 29 ft 6 in x 47 ft 8 in SWUF4 
35 x 48 ft 34 ft 6 in x 47 ft 8 in SWUFS 
45 x 48 ft 44 ft 6 in x 47 ft 8 in SWUF6 
48x55 ft 54ft6inx47ft8in ^ 5WUF7 
60x48ft 59 ft 6 in x 47 ft 8 in 5WUF8 


Machine and Pallet Covers 


Cotton sheeting is coated with plastisol, allow- 

ing it to breathe while remaining water-resistant. 
Perimeter is roll-hemmed with magnets at the 
corners. Machine covers are gray color. Pallet covers 
are silver/black color. 


Item 
Finished Size No. 
HTC Machine Cover Tarp 
2ft3inx3ft 2HCW3 
3ftx4ft8in 2HCW2 - 
4ft8inx6ft 2HCW4 
6 ft. x 9 ft 4 in 2HCW5 
Pallet Cover B _ Е MS 
3 ft. x 4 ft. x 4 ft. 3ZRT8 
EN 3 ft. x4 ft. x 6 ft. 3ZRT9 
— Aft. XxAft.xAfC. 3ZRU1 
4 ft. x 4 ft. x 6 ft. 3ZRU2 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Tarps 


Tarps 


MRURITZON 


STANDARD-DUTY POLYETHYLENE 
» Resist UV rays, mildew, and tears 
= Rustproof aluminum grommets 
approximately every 36" 
Made from high-density 10 x 10 
weave (1000 denier). Lightweight 
fabric weighs only 3.4 oz. per sq. yd., 
wet or dry. Seams are heat-sealed 
with polyethylene rope-lined hems. 
Flame-resistant style will not support 
combustion. 


HEAVY-DUTY POLYETHYLENE 
= Superior resistance to UV rays, 
water, mildew, and tears 


Made from super-strong 5.4 oz. per 
Sq. yd. heavy-gauge material. Durable 
14 x 14 weave (1000 denier). 


WATERPROOF VINYL 
= Superior resistance to UV 
rays, tears, and water 
= Nickel-plated brass 
and D-ring grommets 
approximately every 24" 
Lighter than canvas and nonabsor- 
bent. Made from 13 oz. per sq. yd. 
material and suitable for long-term 
outdoor use covering trucks, boats, 
and equipment. 


= Rustproof aluminum grommets 
approximately every 18" 
= Reinforced corners 


Fire-resistant style will not support 
combustion. 

Heavy-duty models are made from 18 
oz. per sq. yd. material for premium 
resistance to abrasion and punctures. 


Tarp > CHOOSE: Item Tarp > CHOOSE: Item 
Strength Cut Size Finished Size Thickness Color Brand No. Strength Cut Size Finished Size Thickness Color Brand No. 
Waterproof Polyethylene Mildew-Resistant, Tear-Resistant, UV-Resistant 
Flame-Resistant, Mildew-Resistant, Tear-Resistant, UV-Resistant 6x8 ft 5ft6inx7ft6in 15 mi Black/Green = 27.56 

10x12 9ft6inx11ft4in 5.1 mi Blue = 5WTLS 6 x 10 ft 5ft 6 in x 9ft 6 in 15 mi Black/Green = 22J57 
10x12ft 9ft6inx 11 ft4 in 5.1 mi White — 5WTNO 10x10ft 9f4inx9ft6in 15 mi Black/Green — 2258 
10x20ft 9ft4inx19ft6 in 5.1 mi Blue = 27.47 Standard 10x12ft 9ft6inx11ft4in 15 mi Black/Green = 27.59 
10x20ft 9ft4inx19ft6 in 5.1 mi White = 5WTN1 Duty  12x16ft 11ft4inx15ft6in 15 mi Black/Green = 22J60 
Standard 15x20ft 14ft2inx19ft6 in 5.1 mi White — 5WTN2 16x20ft 15ft2inx19ft6in 15 mil Black/Green = 22J61 
Duty | 15x20ft 14 ft2inx 19 ft6 in 5.1 mi Blue — 27.48 20 x 20 ft 19 ft x 19 ft 6 in 15 ті Black/Green — 22J62 
20 x 20 ft 19 ft x 19 ft 6 in 5.1 mi Blue = 27.49 20x30 19 ft x 29 ft 4 in 15 mi Black/Green — 22463 
20 x 20 ft 19 ft x 19 ft 6 in 5.1 mi White — SWTN3 6x8 ft 5 ft 6 in x 7 ft 6 in 20 mi Black — 5WTX1 
20 x 30 ft 19 ft x 29 ft 4 in 5.1 mi Blue — 27150 6x10ft  5ft6inx89ft6in 20 mi Black, Tan — 68845 
20 x 30 ft 19 ft x 29 ft 4 in 5.1 mi White — SWTN4 8x10 Tft4inx9ft6 in 20 mi Black, Tan — 68846 
Grease-Resistant, Mildew-Resistant 10x10 9ft4inx9ft6in 20 mi Black, Tan — 68847 
10x12ft 9ft9inx 11 ft8in 12 ті Silver/Black Mauritzon 80604 10x12 9 ft 6 in x 11 ft 4 in 20 mil Black, Tan = 68848 
Heavy 12x15ft 117 #8 in x 14 ft9 in 12 mi Silver/Black Mauritzon 80КМ/5 12x16ft 1fft4inx15ft6in 20 mi Black, Tan — 68849 
Duty — 12x20ft 11ft8inx19ft9in 12 mi Silver/Black Mauritzon 9EVK9 Heavy 12x20ft 11ft4inx19ft6in 20 mi Black — SWTY9 
12x 24 ft 11 £8 in x 23 #9 12 mi Silver/Black  Mauritzon 97025 Duty 12х248 17 ft4 in x 23 біп 20 mi Black, Tan = G8850 
Mildew-Resistant, Tear-Resistant 12x25 ft 24 ft 6inx 11 ft4 in 20 mi Black = 5WTZ1 
6x8ft 5ft6inx7ft6in 32mi Blue — 221025 14x20ft 19ft6inx13ft4in 20 mi Black — 5WTZÜ 
8 x 10 ft 7ft4inx9ft 6 in 3.2 mi Blue — 221626 14x25 24 ft 6 in x 13 ft 4 in 20 mil Black — 5WTZ2 
10x12ft 96 inx 11 ft4 in 3.2 mi Blue — 221027 16x20ft 15ft2inx 19ft6in 20 mil Black, Tan = 68851 
Standard 12x16ft 11 ft 4 in x 15 ft 6 in 3.2 mil Blue = 221628 20 x 30 19 ft x 29 ft 4 in 20 mil Black — 68852 
Duty 15x20ft 14ft2inx9ft6 in 32 mil Blue — 221029 20 x 30 — 20 mil Tan — 68852 
20x30ft 19ft 10 in x 29 ft 4 in 3.2 mil Blue — 22JC30 Water Resistant Cotton Canvas 
25x40ft 23ft10inx39ft4in — 32mil Blue — 221631 Flame-Resistant, Mildew-Resistant 
30x50ft 28 ft 10 in x 49 ft 2 in 3.2 mi Blue = 221032 4x8ft 3 ft6 in x 7 біп 20 mil Green = 10P540 
40 x 60 38 ft 6 in x 59 ft 32 mil Blue — 224033 4x12 3ft6 in x 111t6 in 20 mil Green — 10P541 
Mildew-Resistant, Tear-Resistant, UV-Resistant Bust 8 j é xan 3 8 іпх 1 ng in 20 ті Green — 102942 
; ; ; ue/Green, Brown, m x 10fl t 6 in x 9 ft 6 in mi reen = 
exeat  Sfr&ixzmel 5.1 Black Transparent 68818 8x10ft 7f6inx9ft6in  20mi Green — 10P544 
1 i ; ue/Green, Brown, un 8x16ft 7ft6inx15ft6in 20 mi Green = 10P545 
BIOM TRALIE от Black Transparent 688018 Standard #х20П_7Ябпх19йбп — 20m Green — 10Р546 
А i i ue/Green, Brown, mn uy 10х128 9ft6inx11ft6i 20 mi reen = 10P547 
жада SEG NCR Aen omi Black, ransparent 68820 10x20f 9ft6inx19ft6in 20mi Green — 10Р548 
i i А ue/Green, Brown, = 12x16 ft 11 ft6 in x 15 ft6 in 20 ті reen = 10P549 
12х16 Tifi4inxSftóin — 5.1 mil Black, Transparent 68821 15x20ft 14ft6inx19ft6in 20ті Green — — 10P550 
12x20ft 11ift8inx19ft6in 0.1875 in 8 апре j = SWUE7 18х24 ft 5 16 in x23 [5m 2 mil Green = 102551 
i i А ue/Green, Brown, = 0 x 20 ft t6inx in 0 mil reen = 2 
12х25й iift4inx24fi4in — S. mil Black Transparent uua 20x30f 19ft6inx29ft6in — 20 mi Green — 10Р553 
Blue Top/Green Mildew-Resistant, UV-Resistant 
Standard 15x20ft 14 ft2 in x 19 ft 6 in 5.1 mil Back, Transparent, = G8823 4x8 ft 6inx7ft6in 30 mil Olive Green == 5WTT7 
Duty НІ BrownBlack 7 AX Tt ou ЕШ x Titeln Е mil Olive m = anr 
1 F ue/Green, Brown — __ 6x in x 7 біп 30 mil ive Green — 
20 x 20 ft 19 ft x 19 ft 6 in 5.1 mil Back ranspaent G8825 6x10 5 SinxgftGin 30 mi Olive Green — BWTUD 
F " ue/Green, Brown/  __ x inx in mi ive Green = 
20 x 30 ft 19 ft x 29 ft 4 in 5.1 mil Back ranspaent G8824 Т 8 " 18 71 E inx 15 6 in 30 mi Olive Green — Bru? 
1 А " ue/Green, Brown/  __ вауу 8х inx in 30 mil ive Green — 5 
25x40ft 23 ft 10 in x 39 ft 4 in 5.1 mi Black fansparent G8826 Duty 10х12 916011 біп 30 mi Olive Green — SWTUA 
А А " ue/Green, Brown/  __ x inx in mi ive Green = 
30x50 ft 28ft10inx49ft2in — 5.1 mi Black fansparent G8827 2 x 18 i 6 inx 15 6 in 30 mi Olive Green = Бб 
F А ue/Green, Brown/  __ x 4ft6inx біп 30 mil ive Green — 
40 x 60 38 ft 6 in x 59 ft 5.1 mil Black fansparent 68828 16 x 24 15 6 пх 23 6 in 30 mi Olive Green — SWTUS 
А А ие/бгееп, Brown x inx in mi ive Green — 
50x80ft  48fx79ft4in — 5. mil Black Transparent 68824 20x 30ft 19ft6inx29ft6 in — 30 mi Olive Green — 5WTVO 
6x8ft 5ft6inx7ft6in 10.5 mil Silver/Black — 27.45 Water Resistant Polyester Coated Cotton Canvas 
8x10 7 ft4 in x 9ft6 in 10.5 mil Silver/Black — SWTNS Mildew-Resistant 
10x 12 9ft6inx 11 ft4 in 10.5 mil Silver/Black = 4/756 4x8ft — 3ft6inx7ft6in 15 mi Jade Green —  10P554 
12x16ft i1ft4inx15ft6in 10.5 mil Silver/Black = 22446 6x8ft — 5ft6inx7ft6in 15 mi Jade Green = 10Р556 

Heavy 12X20ft Tift4inxi9ft6in 10.5 mil Silver/Black — SWING 8x10 Tft6inx9ft6 in 30 mi Jade Green -- 10P558 

Dut У 42x25 ft 1184 inx24ft4in 10.5 mil Silver/Black -- 5МТМ7 8х20 7 ft 6 in x 19ft 6 in 15 mi Jade Green = 10Р560 

Y 15х308 i4ft2inx29ft4in 10.5 mil Silver/Black — . SWTN8 Standard 10 X 12 ft 9 ft 6 in x 11 ft 6 in 15 mi Jade Green — 10P561 
16x20ft i5ft2inxi9ft6in 10.5 mil Silver/Black — 41757 Duh, 10x20ft 9fl6inxi9ftóin — 15mi Jade Green —  10P562 
20x 20 19 ftx 19 ft біп 10.5 mil Silver/Black — SWI Uy -15x16f 11 ft6inx 15ft6in — 15mi Jade Green —  10P563 
20 x 30 19 ft x 29 ft 4 in 10.5 mil Silver/Black = 4/758 15x20ft 14ft6inx 19 ft6 in 15 mi Jade Green — 10Р564 
40x40ft 38ft6inx39ft4in 10.5 mil Silver/Black — БШМТР0 16x 24 ft 15ft6inx23ft6in 15 mi Jade Green — 10P565 

Waterproof Vinyl i 20x20ft 19ft6inx19ft6 in 30 mi Jade Green — 10P566 
Flame-Resistant, Mildew-Resistant, Tear-Resistant, UV-Resistant _ _ 20x30ft 19ft6inx29ft6 in 15 mi Jade Green —  10Р567 
8x10 7ft4inx9 ft6in 15 mil Black/Green = SWTWS 
Standard 8x10 Tft4inx9ft6in 15 mil White — . SWTW6 
Duty 20х20 19 ft x 19 ft 6 in 15 mil White — SWTW9 
20 x 30 19 ft x 29 ft 4 in 15 mil White — 5WTXO 
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Bungee Cords & Rope Tie-Downs 
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Bungee Cords and Hooks 


EPDM Tarp Straps—For heavy-duty 
strapping jobs. Straps stretch to approxi- 
mately 17 times their original length. 


tab on polycarbonate hook prevents 
slipping out of tarp grommets. 1⁄4"' dia. 
Length adjustable up to 36". 


з С ; i 
анхса J ~ 14А751 s аи Е Bungee Cord Rolls—Multicolor bungee 
4HXD6 p Е cords are general purpose. White cord is 
T Item Industrial Bungee Cords—Work well in — nylon-wrapped for greater durability 
Description L Color Brand No. — most tarp applications and with heavier 
—— 24i Black K 39/421 loads. Nylon-coated cords have hardened Bungas Hooks Attac easily to така 
EPDM Tarp Strap ЕШ Heck Кеерег 38422 hooks um elica dichromate finish or repair cords. Includes clamping wire. 
Tarp Straps y ^ Adjustable hooks require no tools to 
10 їп Black Goldline 1480 Adjustable Bungee Cord—For light- install. See hook descriptions for cord 
in aci о!аппе М : А n 
EPDM Tarp Strap in Black Goldiine 141844: duty bundling or tie-down assists. Safety | sizes. 
31 in Black Goldline 14J850 ltem Pkg. 
41 іп Віаск Goldline 14J851 Material Description Color Brand No. Qty. 
Bungee Strap Assortment Bungee Hooks 
Assorted EPDM Tarp Straps, (4) | І For Use With 34e in Dia Cord Brass Bulk-Strap 14A751 10 
10 in Strap, (2) 15 in Strap, (2) 31 in Black Goldline 14J852 енота For Use With М in Dia Cord Brass Bulk-Strap 14A752 10 
21 in Strap, and (2) 31 in Strap Sted” — For Use With vis in Dia Cord Brass  Bulk-Strap 144753 10 
Bungee Cords Е For Use With 36 in Dia Сога Brass Bulk-Strap 14А754 4 
13 in Black = 4HXD6 For Use With % in Dia Cord Brass Bulk-Strap 14А755 4 
| 18 in Black = 4HXD7 For Use With 34e" dia. Cord Silver | Bulk-Strap 14А756 10 
Industrial Bungee Cord 24 in Black = AHXE2 Includes C-Ring - For Use With / dia. Cord Silver | Bulk-Strap 14А757 10 
32 in Black = 4HXD8 Stainless Steel Includes C-Ring - For Use With 46" dia. Cord Silver Bulk-Strap 14А758 10 
_ 48 in Black = AHXET Includes C-Ring - For Use With 36" dia. Cord Silver Bulk-Strap 144759 4 
Adjustable Bungee Cord 36 іп Multicolored = 4HXC7 Includes C-Ring - For Use With 4" dia. Cord Silver Bulk-Strap 14А760 4 
Bungee Cord Rolls ] Adjustable Bungee Hooks 
Ms in Bungee Width 100ft ^ White/Black Tracer — Bulk-Strap — 14A763 Co-Pol 114" Width - For Use With 346" or Уз" dia. Сога Black | Bulk-Strap 144761 10 
Y4 in Bungee Width 1008 — White/BlackTracer — Bulk-Strap — 14A764 o-Polymer “ау Width - For Use With 946 or 3%" dia. Cord Black | Bulk-Strap 14A762 10 
F " 100ft ^ White/Black Tracer Bulk-Strap — 14A765 Adjustable Bungee Hooks, For Use 
34s in Bungee Width 250 ft Multicolored = AHXC8 Polycarbonate With v2 or ain bia Cord Black —  4HXD1 50 
А a 100ft White/Black Tracer Bulk-Strap — 144766 Bungee Cord Assortment 
Шш 300.ft Multicolored = АНХСӘ. уопувирбег Assorted Bungee Cords, 2 Each Multicolored —  4HXF7 10 
Y2 in Bungee Width 100ft White/Black Tracer Bulk-Strap  14А767 y of 13, 18, 24, 30, and 36" 


О Т, за 
ope Tie-Downs 


Secure a wide variety of loads 
quickly and easily. 


THE BETTER | 
BUNGEE 


Rope, Hook Ends, and Replacement Hooks 


Solid Core Polyurethane Stretch Rope—Industrial strength, high-tech poly- 
urethane stretch rope is a superior replacement to shock cord (no cloth or elastic) 
will not break, rot, or become brittle and maintains its stretch even under extreme 
weather conditions. Safely stretches two times its length. Make custom length 
bungee cords and cargo webs using the adjustable nylon hook ends. 


Rope Ratchets—Keep rope 
locked in place for a firm hold; no 
webbing or bungee cords required. 
Thumb-lever provides easy release. 
Ratchets are made of 3396 glass- 
filled nylon with interior of die-cast 
zinc and stainless steel springs. 
Hooks are zinc-plated steel. 


Adjustable Nylon Hook Ends—Patented adjustable hook ends create safer and 
Stronger custom bungee cords. Match hook sizes to rope size. 1⁄4" hook has a 
102-Ib. break rating, 54s" has а 140-Ib. break rating. 


Triangular S-Hook Ends—0.188" ($1") galvanized or stainless steel hook with " бй Ком tom 

triangular S end, made for safer strap. Gale break rating of 250 Ib. Stainless steel Rope Ratchets si Polyester Rope 8. 
break rating of 225 Ib. 6 ft Yin 7510 1DJN7 
8 ft 34e in 110 Ib 1DJN6 

> CHOOSE: Item Rope Ratchets w/ Polypropylene Rope 
Description L Dia. Color No. 8 ft Ya in 15010 10ЈМ№8 
Solid Core Polyurethane Stretch Rope 15ft Yi in 1501. ^ 1DJN9 
Bungee Cord Roll 50 ft Vain Black, Military Green J4694 8 ft 36 in 25010 1DJP2 
Bungee Cord Roll 50 ft Me in Black, Military Green J4695 15ft 36 in 250 Ib 1DJP3 
Bungee Таң Strap Hook Ends 8ft Va in 500 Ib 1DJP4 
Adjustable Nylon Hook End, For И" Rope 4 - Black 46CC08 15 ft Yin 500 Ib 1DJP5 
Adjustable Nylon Hook End, For “6 Rope 4" — Black 46CC09 Ratchets Only 

Triangular S Hook, Galvanized Steel 29 Ve Gray 46CC02 Үд" Ratchet 1DJP1 
Triangular S Hook, Stainless Steel 20" Эв" бгау 46CC03 W" Ratchet 1DJP6 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Bungee Straps & Tie-Down Accessories 
C J4678 ) 
THE BETTER | 
BUNGEE 1 
J4681 p 5 у 
Polyurethane Bungee Straps 46CA99 
Industrial strength polyurethane and heavy-duty > CHOOSE: Item 
hook ends make safer, stronger bungee cords ЕЕЕ L Color No. 
and straps. High-tech, lightweight material will Nylon J-Hook End 
i 12 in 14678 
not break, rot, or become brittle when exposed to 18 in Black, Blue, Yellow, Red, Military Green, Orange, Safety Green, White J4679 
harsh weather elements, oils, or fuels. 24 іп J4680 
Nylon J-Hook, Loop End 
Cords—Glass-filled nylon hooks are overmolded 30 in Black, Blue, Yellow, Red, Military Green, Orange, Safety Green, White 14681 
into a one-piece cord for superior performance Bungee Straps _ S-Hook End 
and durability. Max. stretch is two times length. 12 іп " Black i J4682 
Hook ends have a 180# break rating. Synch cord Sin Blue, Yellow, Red, Military Green, Orange, Safety Green, White m 
has loop on one end and hook on the other. a in Black, Blue, Yellow, Red, Military Green, Orange, Safety Green, White 11688 
in 
—High- i i Stainless Steel S-Hook End 
Straps High: tech industrial strength urethane | 121п Black, Blue, Yellow, Red, Military Green, Orange, Safety Green, White J4684 
straps are available with three types of hook ends: 18in Black, Blue, Yellow, Red, Military Green, Orange, Safety Green J4687 
S-Hook 2 0.188 (3.16) galvanized steel with a 12 in White 14687 
ina: i i 24in Black, Blue, Yellow, Red, Military Green, Orange, Safety Green, Whi 14690 
250# break rating; S-Hook stainless steel with 36 in ack, Blue, Yellow, Red, Military Green, Orange, Safety Green, White 74693 
а 225# break rating; or J-Hook fiber-filled nylon Nylon J-Hook End a А583 
overmolded ends (rated at 180#) for nonmarring i8in " à 14686 
applications. Two times max. stretch. Straps with 24 Ш Black, Blue, Yellow, Red, Military Green, Orange, Safety Green, White 11680 
slots are adjustable to just about any size and Bungee Straps with Slots 
are available with stainless steel or overmolded Stainless Steel S-Hook End 
36 in Black 46CA99 
nylon ends. Nylon J-Hook End 


36 in Black 466601 


dt 


Custom Strapping, Buckles, and Fittings 


CUSTOM STRAPPING Polyester—Durable material is quick drying. Resists most 

Create custom-length straps with no stitching chemicals, stretching and shrinking, wrinkles, mildew, and 

required. abrasion. For medium- and heavy-duty applications. 

Nylon—Strong and flexible material has good BUCKLES AND FITTINGS G2350 
elasticity and recovery. Absorbs moisture, dries Metal or plastic attach without sewing to make finished (Buckle Not Included) 


easily, and is mildew- and insect-resistant. assemblies. 


Polypropylene—Material features excellent ANCHOR PLATES 
chemical resistance and low moisture absorp- Secure webbing to a solid surface. 1" plates have 1⁄4" bolt 


tion. Floats and is resistant to mildew and hole. 11⁄2" to 2" plates have %" bolt hole. Webbing slots will G2350 
abrasion. For lightweight applications. accommodate 1", 1.5", and 2" webbing, offset at 128°. 
Length 


27 ft 50 ft 51 ft 102 ft 150 ft 300 ft 
> CHOOSE: Item Item Item Item Item Item 
Color No. No. No. No. No. No. 


Ww 
Custom Strapping 
Nylon 
34 in G2350 — 62351 62352 62353 144772 
Tin G2354 — 62355 62356 62357 14A773 
1 іп Black, Blue, Orange, Red 62358 — 62359 G2360 G2361 14A774 A4TLP4 
2in G2362 = G2363 G2364 G2365 14A775 
3 in — — — — — 14A776 
Polyester 


ГЕСЕ 


3 in — 53PW80 — — 53PW81 | 53PW82 
qin Yellow = 53PW83 = = 53PW84 — 
2 in — 53PW77 — — 53PW78 | 53PW79 
Polypropylene 
гу =——=—Є бюз = бп 
h in — — 7 7. — 14 
2 in Black, Blue, Orange, Red = = 62375 | 02376 = 62377 
3i in — — 62366 62367 — 62368 
Pkg. Item Pkg. Item 
Size Material Qty. No. Size Material Qty. No. 
Buckles and Fittings Slip-Lok Buckles 
Side-Squeeze Buckles Tin Steel 10 4ТІТІ 
% in Plastic 10 4ТІР4 Thin Steel 10 4TLT2 
Tin Plastic 10 4ТІР5 2 in Steel 10 A4TLT3 
Tin Plastic 10 A4TLP6 3A in Plastic 25 4TLR3 
2in Plastic 5 4TLP7 Tin Plastic 25 4TLR4 
SlideBar Buckles Thin Plastic 25 4TLR5 
in Plastic 25 ATLPS 2in Plastic 25 4TLR6 
Tin Plastic 25 4ТІР9 Anchor Plates 
Tin Plastic 25 ATLR1 Tin Nickel Plated Steel 5 148768 
2іп Plastic 5 4TLR2 Тіп х 2952 in Stainless Steel 2 14A770 ATLRS 
Cam Buckles 1%1%21п Nickel Plated Steel 5 144769 
Tin Zinc 2 ATLT4 1% to2in Stainless Steel 2 14A771 
Tein Zinc 2 АТЇТ5 
2in Zinc 2 ATLT6 
Tin Plastic 10 4TLR7 
Tin Plastic 10 ATLR8 
2 in Plastic 5 4ТІН9 
* Available in Black only. 14A768 
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48PX71 


Ratchet Adjustment 


48PX49 - with Grab Hook & 
Cam Buckle with S-Hook Chain Anchor End 
382862 T 
Ratchet 
Adjustment, 


Endless 


2VKP8 
Ratchet Adjustment 
with J-Hook 


2VKP6 
Ratchet Adjustment 
with Snap Hook End 


2VKP4 
х Ratchet Adjustment 
= with S-Hook End 
382887 22P615 
Ratchet Adjustment Ratchet Adjustment with 
with Sewn Eye End Spring E-Track End 


Cargo Straps and Tie-Downs (САП EK лли 


» Polyester strap and tie-down construction, except as noted. орот коз merren uena ‘The Cargo Control People! INTERNATIONAL 
Breaking Working Cargo Tie Down Item Pkg. Breaking Working Cargo Tie Down Item Pkg. 
Length Width Strength Load Limit Color End Material Brand No. Qty. Length Width Strength Load Limit Color End Material Brand No. Qty. 
Cam Buckle Adjustment 15ft  2in 50000 16000 — Yellow Steel Load Hugger 36LG54 1 
Endless End 15ft  2in 5,00010 166600) Yellow Steel = 2VKP8 1 
10ft tin 10000) 33016 Black Steel Lift-All 382863 1 15ft  2in 10,000Ib 3,3000) Yellow Steel Load Hugger 36LG47 1 
Flat Hook End 16ft tin 25050 83510 Blue ^ Zinc/Carbon Steel —Kinedyne 22Р576 1 
12ft  1in 50016 167 Ib Blue Zinc/Steel Kinedyne 48РХ34 1 200 tin 25050 83510 Blue Zinc/Stee Kinedyne 48РХ66 1 
150  1in 10000 33016 Black Steel Lift-All 382877 1 201 17% іп 66000 2,2001b Yellow Alloy Stee — 34RY83 1 
S-Hook End 20 2іп 5,0001) 16000 Yellow Steel Lift-Al 3LLH9 1 
6ft Тіп 1,2000) 40016 Blue Steel Kinedyne 48РХ49 2 20 2in 5,0001) 1,6000 Yellow Steel Lift-Al 3LLG3 *1 
6ft Тіп 1,5000 50016 Red Stee Kinedyne 48РХ54 1 20 2іп 5,0000 1,6701 Gold Zinc/Stee Kinedyne 48РХ51 1 
100 1іп 1,2000) 40016 Blue Stee Kinedyne 48РХ55 1 25ft 1іп 2,50510 83510 Blue Zinc/Stee Kinedyne 48РХ69 1 
120  1in 1,2000 40010 Blue Stee Kinedyne — 48PX37 1 25ít  2in 10,0001) 3,335 Ib Gold Zinc/Stee Kinedyne — 48PX35 1 
15 Тіп 1,2001b 40016 Blue Steel Kinedyne — 48PX47 1 2/ft  2in 10,0001) 3,3001! Yellow Alloy Steel — 34RY82 1 
Spring E-Track End 2/ft 2іп 10,0001) 3,300 Ib Yellow Steel Lift-Al 414471 
12 2in 25000 80010 Yellow Stee Lift-All 3KN66 1 278 2in 10,000lb 3,335 Ib Gold ^ Zinc/Carbon Steel — Kinedyne — 22P578 1 
12 2in 25000) 835 Gold Stee Kinedyne 22Р619 1 27% 2іп 10,000 lb 3,335 Ib Gold Zinc/Stee Kinedyne 48РХ25 1 
16 2in 2,5000) 80010 Gray Steel Lift-All 3KN67 1 278 2іп 10,000 lb 33350 ^ Gold ^ Zinc/Carbon Steel — Kinedyne 261/539 1 
16 2in 25000) 83510 Gray Steel Kinedyne 22Р616 1 Hi- 
20 2in 25000) 83510 Blue Stee Kinedyne 22Р620 1 278  3in 15,0001b 5,0001) Visibility Steel Lift-Al 382891 1 
Ratchet Adjustment - Yellow _ i 
Endless End 27 ft 3Зіп 16,20010 54000 Gold Zinc/Stee Kinedyne 48РХ41 1 
10 Тіп 2,1001) 70016 Black Stee Lift-All 382862 1 2708  4in 20,000 Ib 66700 ^ Gold Zinc/Stee Kinedyne — 48PX45 1 
15 {in 2,50510 83510 Blue = Kinedyne 48РХ40 1 300 2in 5,0001) 1,670 1b Gold Zinc/Steel Kinedyne 48РХ32 1 
278 іп 10,00010 3,33510 Gold - Kinedyne 48РХ43 1 300 2іп 10,0001Һ 3,3000 — Yellow Steel Lift-All ^ 382893 1 
Flat Hook End 30ft 21іп 100000 3,335|b боа ^ Zinc/Carbon Steel Кіпедупе 22Р580 1 
20ft 2in 10,0001b 3,3301. Yellow Stee Lift-All  3LLJ2 1 | ‚НЕ. | 
20 2in 100001) 3.33015 Yellow Stee ift-All 3LLG1 1 308  3in 15,0001b 5,0000 Visibility Steel Lift-Al 382944 1 
; Т д m Yellow 
200 Zin 1020010 3,4350 Gold ETT Kinedyne  48PXS3 | 208 3in 162001b 5,40015 бой Zinc/Stee Kinedyne —48PX81 1 
27 2in 5,0000 1,6000 Yellow Stee Lift-All 2W726 1 40 zin 100001b 3 335b Gold Zinc/St Ki 48PX27 1 
278 2іп 50000 1,67010 бой Zinc/Steel Kinedyne 48РХ24 1 Sem fye Eu 2 : 9 тС 568 тесупе 
27 2in 10,000 10 3,300 Ib Yellow Steel Lift-All 2M68 1 т = 
27%  2in 10,0010 3.33310 Orange Stee Ancra  16V910 1 Sock Ба" 15,0001b 5,0000: — Yellow Stee Lif-Al 387887 1 
2708  2in 10,0001) 3,335 Ib Gold Stee Kinedyne 48РХ48 1 z = 
278 2in 10.0010 3,335|b Gold  Zinc/Carbon Steel —Kinedyne 22Р577 1 6f 1%in 30000 1,0000 — Black Steel E 2ҮКРА 2 
271 Зіп 1500010 5000р Yellow Stee LAII 3XNR7 1 1001 iin 1,2001: 40010 Blue Steel Kinedyne 48РХ28 4 
274 Зіп 162001) 5.400 lb бой Stee Kinedyne 48РХ50 1 101 Тп 120010 4005. Black Steel Kinedyne — 48РХ48 1 
2784 Аіп 15,000 lb 5,000 lb Yellow Stee Lift-All 3878044 1 121 1%in 250010 833 Black Stee Em NN 
27% “іп 162001b 5,400lb бой Stee Kinedyne 48РХ42 1 141 tin 12000 400 Вак 5/6 Kinedyne — 48PX36 1 
30ft “іп 10.000 lb 3.333 Ib Yellow Stee — 2VKP9 1 150 din 1,2001: 40010 Blue _ 2іпс/Сагроп Steel__Kinedyne 22Р575 1 
30ft 2in 10,0010 3,3251) Gold  Zinc/Carbon Steel Кіпебупе 22Р582 1 loft tin 12000 4000 Вед Stee — 2VKP3 2 
30ít Зіп 15,000lb 5,0001) Yellow Stee Lift-All — 3MLUS 1 ТӘП Тіп 12000 50% Hack Alloy Steel — [NN 
30ft 3in 162001b 5,400lb бой Stee Kinedyne 48РХ26 1 15ft tin 21008 7000 — Black Stee Lift-All 6А2065 1 
30ít 4іп 15,000lb 5,0001) Yellow Stee Lif-AI — 3MIVA 1 515 " ie i 2,100 15 70010 — Black Stee Lift All. — 382871 16 
7 ; т nap Hook En 
КШ Oe whee ea Gold ^ Zinc/Carbon Steel — Kinedyne 22Р583 1 15 1%in 400015 13331b Black Stee = KPS 1 
30ft 2in 100000 3,335 1b бой Zinc/Steel Kinedyne  48PX7i 1 0 ERU eae fh 16000 — Yellow Stee LAN  3LLG5 1 
Son ін 0000 шш шшш шшш үш 67 7. ы ш кш — Go Sep R S 1 
308 4in 16,20010 5,4000 бой Zinc/Steel Kinedyne 48РХ44 1 121 20 3/0010 10008 — Yellow Stee ШТАТ 258 1 
J-Hook and Keeper End 120  2in 3,9991) 1,333 10 Yellow Steel Ancra 161915 1 
16 iin 2.10016  7001b Black Steel LAI 3MLUS 1 12ft 21п 440010) 1,500 lb Gold Steel Kinedyne — 52XH69 1 
J-Hook End : 168 2іп 3,00010 1,0001: Gray Steel Kinedyne 22Р614 1 
eft 1)іп 300018 1,0001b Black Steel = 2/КР5 2 180 2іп 3000 10000 бау Stee Kinedyne 48РХ62 1 
100 1іп 25000 83510 Blue Zinc/Steel Kinedyne 48РХ38 1 181 2n 200 " 1000 р gray Stee i -Al ang 1 
12ft in 25050 8350 Blue 2іпс/Сагроп Steel Кіпейупе 22Р574 1 ІП 3, : тау ee ancra 
; ; Я 16ft 2іп 44000 1,500lb Gold Steel Kinedyne 52ХН70 1 
15ft fin 25000 83510 Blue Zinc/Steel Kinedyne 48РХ29 1 т т 
B = 20ft  2in 3,0000 1,000 Ib Blue Steel Kinedyne — 22P615 1 
15ft  1in 3,0001) 1,000 Ib Red Alloy Steel 34RY84 1 т Н 
Tei == 20ft  2in 3,0000 1,000 Ib Blue Steel Lift-Al 3KN71 1 
15ft 1 ^in 4,00018 1,3330) Віаск Steel 2WKP7 1 т 
188 134in 4,001) 1,6701b — Blue Steel Kinedyne 48РХ56 1 200 2іп 3,9990 1,530 ^ Blue Stee Ancra — 16917. 1 
ri - : 201  2in 4,400lb 1,500 Ib Gold Steel Kinedyne — 52XH71 1 
Tuff-Edge construction. 
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39RHO06 


Back-Off 
Technology 
Cargo Straps 
Controlled-release cargo straps allow you to release one tooth at a 
time. Safe and easy to use, this step release action prevents sudden 
jerks that might cause a load to fall. 
Breaking Working Item 
Description Length Width Strength Load Limit No. 
J-Hook Fitting Style 16% Tin 3.000 Ib 1.00010 ^ 53FK21 
J-Hook Fitting Style 20 ft Thin 5,000 Ib 1,665 10  53ҒК22 
J-Hook Fitting Style 271t 2 in 10,000]b 3,3001. —— 39RH10 
Flat Hook Fitting Style 27 ft 2in 10,000]b 3,333 lb 39RHO6 
lw 
^^ INS 
- 10 
~ __ ) 
' 16V921 
| 
х= 


1DKZ9 
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Tie-Down Winches and Winch Bars 


Tie-Down Winches—Ensure smooth Winch Bars—Provide added lever- 
transit of cargo with tightened strap age to tighten winch. For use with 
locked into place by ratchet. weld-on or portable-style winches. 


Working Item 
Description Load Limit Brand No. 

Winches 

Bolt-on Mounting 

Portable Load Hugger 5,000 Ib Lift-All 2A465 
Portable Webbing Winch with 2 Set Screws 5,400 Ib Kinedyne 22P590 
Weld-on Mounting 

Tie Down Winch 5,000 Ib = 1DKZ7 
Standard Fixed 5,000 Ib Lift-All 2A464 
Low-Profile 3-Bar, No Paint 5,000 Ib Kinedyne 22P594 
Standard Fixed 5,500 Ib Kinedyne 22P584 
Low-Profile Fixed 5,500 Ib Kinedyne 22P585 
Double "L" Style Winch Track Mounting 

Standard Double "L" Webbing Winch - Sliding 5,500 Ib Kinedyne 22P586 
Sliding Track Mounting 

Standard Webbing Winch - Sliding 5,500 Ib Kinedyne 22P588 
Storable Webbing Winch - Sliding 5,500 Ib Kinedyne 22P589 
Standard Webbing Winch - Sliding 5,500 Ib Kinedyne 22P591 
Winch Bars 

Knurled Grips - 33'L — — 1DKZ9 
Chrome Knurled Handle - 34 inL = Lift-All 2A466 
Painted Knurled Handle - 35"L — Kinedyne 22P592 
Chrome Knurled Handle - 35"L — Kinedyne 22P593 
Combination Winch Bar, Knurled Grips — Kinedyne 48РХ68 
Knurled Grips - 34 inL — Ancra 16V907 
Knurled Grips - 34 inL — Ancra 16V908 
Ergonomic 360° - 34 inL — Ancra 16V926 
Ergonomic 360° - 38 % inL — Ancra 16V927 
Outward Truck/Trailer Winch 5,500 Ib Ancra 16V921 
Inward Truck/Trailer Winch 5,500 Ib Ancra 16V922 
Accessories 

Plastic Corner Protector For 2" To 4' Webbing & Chain — Kinedyne 22P596 
Plastic Corner Protector for 2" To 4' Webbing — Kinedyne 22P595 
Coil Rack — Kinedyne 22P597 
Weld-On Mounting 

72 in Steel Sliding C Channel Winch Track — Kinedyne 22P587 
Heavy Duty Strap Band — Kinedyne 48PX78 
Corner Protector — Kinedyne 48PX81 
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Ratchet Tie-Downs, Winches & Winch Straps 


22P570 


outar ЖК 
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Winch Straps 


= Tuff-edge webbing for cut and abrasion resistance 


Polyester construction. Available with grab hook, flat hook, sewn eye, triangle 
ring, or U-hook ends. 


WARNING: Do not exceed working load limit. This is the maximum load that may be applied 
per the Commercial Vehicle Safety Alliance. 


Cargo Tie Cargo Tie Working Cargo Tie Item 
Down Width DownLength — Load Limit Down Material Brand No. 
Grab Hook and Chain Anchor 
278 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387997 
3 in 27 ft 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A020 
30 ft 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A021 
30 ft 5,400 Ib Polyester Kinedyne 22P567 
27 ft 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387996 
Ain 278 5,000 Ib uff-Edge Polyester Li -AI 39A018 
30 ft 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A019 
30 ft 5,400 Ib Polyester Kinedyne 22P572 
Flat Hook 
2in 30 ft 3,835 Ib Polyester Kinedyne 48PX52 
278 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387989 
3 in 27 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A008 
30 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A009 
30 5,400 Ib Polyester Kinedyne 22P566 
27 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A006 
27 5,000 Ib Polyester Lift-Al 2A461 
4in 27 5,400 Ib Polyester Kinedyne 22P568 
30 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A007 
30 5,400 Ib Polyester Kinedyne 22P570 
Grab Hook 
27 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387994 
3 in 27 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A016 
30 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387995 
30 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A017 
27 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387992 
4 in 27 5,000 Ib uff-Edge Polyester Li -ÀI 39A014 
30 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387993 
30 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A015 
No Fittings 
4 in 30 5,400 Ib Polyester Kinedyne 22P631 
Sewn Eye 
27 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387999 
зїп 27 5,000 Ib uff-Edge Polyester Li -Al 39A024 
30 5,000 Ib Polyester Lift-Al 39A001 
30 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A025 
27 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 394022 
4 in 30 5,000 Ib Polyester Kinedyne 22P571 
30 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387998 
30 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A023 
Triangle Ring 
2in 27 3,335 Ib Polyester Kinedyne 48PX46 
27 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387991 
Зіп 27 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A012 
30 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A013 
27 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A010 
Ain 30 5,000 Ib Polyester Lift-Al 387990 
30 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A011 
30 5,400 Ib Polyester Kinedyne 22P569 
U-Hook 
27 5,000 Ib Polyester Lift-Al 39A004 
3in 27 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A028 
30 ft 5,000 Ib Polyester Lift-Al 39A005 
30 ft 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A029 
27 tt 5,000 Ib Polyester Lift-Al 39A002 
Ain 27 ft 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A026 
30 ft 5,000 Ib Polyester Lift-Al 39A003 
30 ft 5,000 Ib uff-Edge Polyester Lift-Al 39A027 
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Cargo Bars, Track & Cargo Control Systems 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Folding Steel 
Cargo Bar 


KINEDYNE: 
"The Cargo Control People 


wu ^ 


Cargo Hoops 


Cargo Bars and Decking Beams 


Cargo Bars—Hold loads in place. 


Folding Steel Cargo Bar—4" square, articulating rubber end pads. 11⁄2" 
square 14-ga. tubing. Mechanical ratchet will not slip or vibrate. 2-pc. hinged 


bar folds. 
E-Track Decking Beams—E-track bars are used for stocking and cargo 
control. 
Description 
Ratcheting Cargo Bars 


Round Tubing - 40 in to 70 in Service Range 
Round Tubing - 81 in to 105 in Service Range 
Round Tubing - 63 in to 114 in Service Range 
Cargo Bars 
Folding Steel Cargo Bar 

E-Track Decking Beams 

Standard Duty - 85% to 95" Service Range 

Standard Duty - 921916" to 102.3" Service Range 

Heavy Duty Decking Beam - 8554" to 95" Service Range 


Heavy Duty Decking Beam - 921%6"10 102.3" Service Range 


Jack Bars 
Square Tubing - 54 in to 107 in Service Range 
Square Tubing - 86 To 104" Service Range 

SAF-T-LOK Bars 
Steel - 90 To 105" Service Range 
Aluminum - 90 To 105" Service Range 


Snap-Loc E-Track Cargo 
Control System 


Tie-down system uses proven E-track tech- 
nology in a single placement anchor where 
you want it. For use on pickups, truck racks, 
trailers, service vehicles, flat beds, vans, off- 
road vehicles, and more. 


Item 
Brand No. 

= 32634 
— 32635 
— 32/649 

= 5A351 
Kinedyne 22P624 
Kinedyne 22P625 
Kinedyne 22P622 
Kinedyne 22P623 
Kinedyne 48PX80 
Kinedyne 22P628 
Kinedyne 22P626 
Kinedyne 22P627 


15X206 
Black Snaploc 
E-Track Single 


Item 
Description L No. 

Snap-Loc® Logistic E-Strap Anchors 

Black Snaploc - 1,000 Ib WLL біп 15Х206 
Black Snaploc 2 Pack with Fasteners біп 15Х239 
Stainless Steel Snaploc - 1,000 Ib WLL 6in 15X208 
Zinc Snaploc - 1,000 Ib WLL 6in 15X204 
Zinc Snaploc 2 Pack with Fasteners біп 15Х241 
Unfinished Snaploc - 1,000 Ib WLL 6in 15X202 
Weld-On Snaploc - 1,467 Ib WLL 4 Vb in 15X199 
Heavy Duty Zinc Fastener Sets for Snaplocs 

Carriage Bolt Set, % x 1" (Fastens 2 Snaplocs) 1 19Х782 
Allen Socket Head Cap Screw Set, %46 x 1" (Fastens 2 Snaplocs) 1in 19XZ83 
Hex Head Lag Screw Set, 4s х 3" (Fastens 2 Snaplocs) 3in 19Х784 
Self Drilling Screw Set, 12-14, %s x 1%" (Fastens 2 Snaplocs) 1 іп 19Х785 
System Accessories 

Snaplocs Ring 3in 15X214 
E-Strap Link (connects E-Straps together or to itself) 4 V in 15X210 
E-Strap Hook (slips on and turns E-Straps into hook straps) — 15X212 
Snaplocs Snap-Hook Carabiner 2in 19XZ81 
E-Fitting 2 Pack - 1,000 Ib WLL 2in 19XZ80 
Flush End 

Snaplocs E-Strap Dolly - 1,500 Ib WLL = 40AL30 
System Accessories 

Snaplocs E-Strap Push Cart Dolly - 1,500 Ib WLL — 40AL31 
Military Cargo Nets 

Cargo Net 62" x 72" (short bed pick-up) = 15X243 
Cargo Net 62" x 96" (long bed pick-up) — 15X244 
Cargo Net 96" x 144" (12 foot trailer) — 15X245 
Cargo Net 96" x 192" (16 foot trailer) = 15X246 
Logistic E-Straps 

2 inW Multi-Use E-Strap - 4,400 Ib Assembly Strength біп 19Х771 
2 inW Multi-Use E-Strap - 4,400 Ib Assembly Strength 1ft 19XZ70 
2 inW Cam E-Strap - 3,000 Ib Assembly Strength 8ft 19XZ66 
2 inW Ratchet E-Strap - 4,400 Ib Assembly Strength 8 ft 19XZ67 
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Find even MORE on Grainger.com? 


4HXC3 
E-Track System 


4HXC5 
E-Fitting 
w/Ring 


KINEDY! 
‘The Cargo Control People 


E-Track Systems and Accessories 


Use to affix items to trailer wall. Horizontal E-Track can be used 
to secure vehicles to the floor during transit. 


Item Pkg. 
Description L D w Brand No. Qty. 
E-Track System 
Vertical E-Track 48 in hs in 3 іп — 4HXC3 1 
Horizontal E-Track 60 in 2%a in 5in — 4HXC4 1 


12 ga. Series E 
Track - Galvanized 
12 ga. Horizontal E-Track 


120in !$42into?964in 47% іп Kinedyne 22P617 1 


120in 1952 іп їо 2%64 іп 487/100in Kinedyne 22P618 1 


Powder Coated 

DEUM NS 120in | Vin 3'9&in  Kinedyne 22P621 1 
E-Track Accessories 

E-Fitting w/Ring, 1A in-dia. 4HXCS 8 
E-Fittin шй, е ТЕЧ. 3 in = Ys in = 4HXC6 12 
Series E or A Beam Socket - i ; 1 қ 

Positive Locking Mechanism 4in 3 in 3 in Kinedyne 22P629 1 
Of mda Ring. bd 6 in %in 2in Kinedyne 22P630 1 
СТТН ШЕ біп Ain 2in Kinedyne 48PX63 2 
Door Pull w/Steel Mount Plate — 24 in = = Kinedyne 48PX72 1 


uno 


a 
4 ет г. 


15Х214 
O-Style Ring 
Connects Ropes 
and Hook Straps 


15X210 
E-Strap Link 


15X212 
E-Strap Hook 


Item 
Description E No. 
2 inW Cam E-Strap - 3,000 Ib Assembly Strength 16 ft 19XZ64 
2 inW Ratchet E-Strap - 4,400 Ib Assembly Strength 16 ft 19XZ65 
Cinch Straps 
1'W Cinch Cam Strap, Pair 24" 52RW90 
1'W Cinch Cam Strap, Pair 36' 52RW91 
1'W Cinch Cam Strap, Pair 72" 52RW93 
1'W Cinch Cam Strap 50 ft. 19Х772 
1'W Cinch Cam Strap 100 ft. 19XZ73 
2"W Cinch Cam Strap 8 ft. 19XZ68 
2"W Cinch Ratchet Strap 8 ft. 19XZ69 
Hook Straps 
1'W Hook Cam Strap 8ft 19X774 
1" Hook Ratchet Strap 8 ft 19XZ75 
Tow and Lift Straps 
1 in x 15 ft Tow and Lift Strap - 2,333 Ib WLL 15ft 45MJ62 
2 in x 30 ft Tow and Lift Strap - 3,333 Ib WLL 30 ft 45MJ63 
Hand Truck Cargo Strap 
2" x 15' Cargo Strap for Hand Trucks, 400 Ib Load Capacity — 52RW89 
Item 
Description No. 
Snap-Loc? System Combo Packs 
(2) 2 in x 12 in E-Straps, (2) Black Snaplocs, (2) Stainless Steel Snaplocs, 19Х777 
2) Hooks, (4) Lag Bolts, % Hex Screws, 4 ashers, (4) Nuts 
afety Strap Kit (1) 2 in x 12 in E-Strap, (2) Black Snaplocs with Fasteners 15X238 
1) 2 in x 16 ft Cam E-Strap, (2) Black Snaplocs with Fasteners 15X232 
1) 2 in x 16 ft Cam E-Strap, (2) Black Snaplocs with Fasteners, (2) Rings 15X233 
1) 2 in x 16 ft Cam E-Strap, B Black Snaplocs with Fasteners, Я Hooks 19Х778 
1) 2 in x 16 ft Ratchet E-Strap, (2) Black Snaplocs with Fasteners 15X234 
1) 2 in x 16 ft Ratchet E-Strap, (2) Black Snaplocs with Fasteners, (2) Rings 15X235 
1) 2 in x 16 ft Ratchet E-Strap, | Black Snaplocs with Fasteners, А Hooks 19X279 
2) 2 in x 16 ft Ratchet E-Straps, | i Black Snaplocs with Fasteners 15X223 
2) 2 in x 16 ft Ratchet E-Straps, (6) Black Snaplocs 15X226 


with Fasteners, (2) Hooks, (2) Rings 
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MATERIAL HANDLING 
Binders, Chains & Anchors 


22P610 
Lever Load 4EB92 
Binder Lever Load 


3YDG1 
Ratchet Load Binder 


{& 


С SB/A d 


KINEDYNI G 
TheCargoConiol Pepe!” PRODUCTS CO. Ge 


Lever and Ratchet Load Binders 


Ideal for most trucking and marine industry chain binding applications. Drop- 
forged steel construction. See Grainger.com® for applicable standards. 


WARNING: Do not exceed working load limit. Working load limit of an assembly is determined by 
the component with the lowest working load limit. 


Working Item 
Load Limit Trade Size 630/643 — Trade Size G70 Brand No. 
Lever Load Binders i 
2,600 Ib Уд in to 54e in = Kinedyne 48PX61 
5,400 Ib % іп s in Kinedyne 22P610 
5,400 Ib 38 in s in Kinedyne 22P609 
5,400 Ib 36 in 6 in = 4EB92 
5,400 Ib %in s in Kinedyne 22P608 
9,200 Ib Ve in % in Kinedyne 22P612 
Ratchet Load Binders 
5,400 Ib 38 in 516 in Kinedyne 22P607 
6,600 Ib 5л to % in Js in to % in B/A Products Co. 3YDG1 
9,200 Ib V in 36 in Kinedyne 22P611 
13,000 Ib Y2 in to % in == Кіпедупе 48PX60 
Accessories 
Lever Binder Lok Kinedyne 48PX77 


Truck and Trailer Anchors 


Provide a safe, secure, and easily accessible anchor point for tie-downs or 
rope. Mount on the inside of a pickup truck box, bed, or walls of a trailer. 
Rust-resistant. 


Working Item Pkg. 
Description Load Limit Ring Dia. Finish Material No. Qty. 
Surface Mount Anchor 400 Ib YA in Zinc Plated Steel 4HXF1 12 
ira Di » Yellow Zinc 
Wire Ring 400 Ib Жіп Plated Steel 4HXE9 20 
Flip Ring 5,000 Ib % in Natural Forged Steel 5JDU9 10 
Screw Mount ; ; 
Anchor Ring 1,300 Ib 2in Zinc Plated Steel 34RY81 1 
Recessed Anchor Ring 1,667 Ib ¥ in Zinc Plated Steel 4HXF3 6 
Heavy-Duty Anchor Ring 3,6671 vein Yellow Zine Forged Steel 4HXF2 12 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


22P598 


Em 6 aBa diy 
Transport Chains and Chain Binders 


Binder Chains—ldeal for towing or securing loads to trailers. All have clevis 
grab hooks, except 1DJV1 has a welded, grab-style hook. Steel construction. 
Meet National Association of Chain Manufacturers’ Standards. 


Transport Chains—Gold dichromate color. Meet NACM Standard. 
Safety Chains—Tagged with grade and WLL DOT-Approved Grade 70 chain. 


Item 
Trade Size L Grade Rated Capacity Brand No. 
Binder Chains l E 25 Е 
Ys in 20 70 4,700 Ib Dayton 1DJU8 
36 in 20 43 5,400 Ib Dayton 1DJU9 
36 in 20 70 6,600 Ib Dayton 1DJV1 
38 іп 20 70 6,600 Ib Dayton 1DJV2 
Transport Chains with Grab Hook | Us ARE 
516 іп 16 70 4,700 Ib Kinedyne 22P598 
s in 20 70 4,700 Ib Kinedyne 22P599 * 
Js in 20 70 4,700 Ib Kinedyne 22P601 
s in 25 70 4,700 Ib Kinedyne 22P602 
36 in 16 70 6,600 Ib Kinedyne 22P603 
¥ in 20 70 6,600 Ib Kinedyne 22P604 * 
¥ in 20 70 6,600 Ib Kinedyne 22P605 
36 in 25 70 6,600 Ib Kinedyne 22P606 
Safety Chains 
s in 12 70 4,700 Ib B/A Products Co. 3YFW6 


* Come packaged as 25 pieces of 20-ft. chain in a barrel. 
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MATERIAL HANDLING 
Skate Wheel Gravity Conveyors 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


H-Stands sold separately on page 1113. 


Straight 
Section 


90° Curved 
Section 


Light-Duty Rigid-Frame 
Skate Wheel Conveyors 


Conveyors allow users to move flat-bottomed, lightweight loads with reduced 
effort. Sections connect to build custom conveyor systems. Each section 
must be supported by compatible conveyor stands, sold separately. Conveyor 
section load capacity depends on the number and spacing of the support 
stands. Staggered wheel design. 


ASHLAND 3 
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Aluminum Frame—Lighter than steel for applications with frequent disas- 
sembly and reconfiguration of conveyors. 


Galvanized Steel Frame—Stronger than aluminum, with better resistance 
to abrasion and impacts. For assembly lines, shipping departments, and 
stocking areas. 


Note: A minimum of three axles and five wheels should be under the load at all times. 


10 FT 5 FT 90% 
Between Load STRAIGHT | STRAIGHT | CURVED 
Overall Frame Axle Capacity © Wheels Item Item Item 
Width Width Spacing 5 й. Centers рег Axle No. No. No. 
Aluminum Frame 
Aluminum Skate Wheels 
12 in 10 in 3in 150 Ib/ft 23 2W851 1PDF5 3W430 
15 in 13 in 3in 150 Ib/ft 23 2WKL3 2WKL2 2WKL4 
18 in 16 in 3in 150 Ib/ft 4 2W852 1PDF6 3W431 
24 in 22 іп 3in 150 Ib/ft 5 3MY85 1PDF7 3MY86 
Galvanized Steel Frame 
Nylon Skate Wheels 
12 in 10 in 3in 260 Ib/ft 23 2WKL6 2WKL5 2WKL7 
15 in 13 in 3in 260 Ib/ft 23 2WKN2 2WKL9 2WKN4 
18 in 16 in 3in 260 Ib/ft 4 2WKN6 2WKN5 2WKN7 
24 in 22in 3in 260 Ib/ft 5 2WKN9 2WKN8 2WKP1 
Steel Skate Wheels 
12 in 10 in 3in 260 Ib/ft 23 2W849 1PDF2 3W428 
12 in 10 in 1 іп 260 Ib/ft 4 42X952 42X953 42X954 
15 in 13 in 3in 260 Ib/ft 23 2WKN1 2WKL8 2WKN3 
18 in 16 in 3in 260 Ib/ft 4 2W850 1PDF3 3W429 
18 in 16 in 1 іп 260 Ib/ft 4 42X955 42X956 42X957 
24 in 22 іп 3in 260 Ib/ft 5 3MY70 1PDF4 3MY84 
24 in 22 іп 1 іп 260 Ib/ft 5 42X958 42X959 42X960 
Replacement Parts 
Conveyor Connecting Hook Kit For use with Skate Wheel and Light 6GKJ0 


Duty Conveyors, Both Aluminum and Zinc Plated Steel 


| 
I | 
— “= Lightweight 
Corrosion- 
High Strength Nonmarring Resistant 


ГУ ASHLAND н! 
Skate Wheels 3 USDI а 
Replacement wheels mount into gravity-flow skate wheel conveyor sections, 
flow racks, and flow rails to easily move loads with firm, flat bottoms. They roll 
on ball bearings. 
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55KR68 


Medium-Duty Extendable Flexible- 
Frame Skate Wheel Conveyors 


CONVEYORS 

= Shipped assembled 

= 200 Ib./ft. max. load, except 
for 55KR79 and 55KR80 which 
have 300 Ib./ft. max. load 


Conveyors have accordion-style, flex- 
ible frames that stretch, curve, and 
contract to change conveyor shape 
and length. Conveyors collapse for 
compact storage. Skate wheels help 
move loads with firm, flat bottoms 
from one place to another with 
reduced effort. Adjustable legs can be 
raised or lowered to change the height 


of the conveyor from 28%" to 4114", 
or to adjust the slope. Swivel casters 
allow the conveyors to be rolled into 
position. Suitable for loading and 
unloading trailers, creating temporary 
assembly lines, and adding length to 
an existing conveyor. 


PIVOTING PACKAGE STOPS 

Stops can be raised to prevent 
items from falling off the end of the 
conveyor, or lowered to allow items 
to flow onto other conveyors and 
surfaces. 


Overall Between Overall Load Capacity Wheels Item 
Width Frame Width Length @ 5 ft. Centers per Axle No. 
Carbon Steel Frame Conveyors 
Plastic Skate Wheels 
8ft 200 Ib/ 7 55KR68 
26 іп 18 in 12 ft 200 Ib/ 7 55KR69 
24 ft 200 Ib/ 7 55KR70 
8ft 200 Ib/ 9 55KR72 
32 116 in 24 in 12 ft 200 Ib/ 9 55KR73 
24 ft 200 Ib/ 9 55KR74 
i i 12ft 200 Ib/ 10 55KR76 
еп п 24 ft 200 Ib/ 10 55KR77 
Steel Skate Wheels _ В num 
26 34 in 24 ft 200 Ib/ 7 55KR71 
8ft 300 Ib/1 9 55KR79 
i 24 in 12ft 300 Ib/1 9 55КН80 
ып 24 ft 200 Ib/ 9 55KR75 
А 24 ft 300 ІҺ/ 9 55KR81 
38 916 іп 30 in 24 ft 200 Ib/ 10 55KR78 
Item 
_ Нет For Between Frame Width No. 
Accessories 
Package Stop 23 % in 13D481 
Wheel 
Wheel Wheel Bore Wheel Load Item Pkg. 
Dia. Diameter — Width Нир Width Capacity Brand No. Qty. 
High Strength Galvanized Steel 
1%їп 0.2581п іп 1%e in 100 Ib United Sales 22FA26 1 
0.25 in — Te in 75 |b Ashland Conveyor — 2WKP5 50 
1 1946 in i = 136 in 100 lb ^ Ashland Conveyor  2WKP2 50 
0.255 in y in 1e in 150 Ib United Sales 22FA22 1 
0.318 in ye in 1316 in 150 Ib United Sales 22FA24 1 
4in 0.76 in 1in 1*5 in 300 Ib United Sales 22FA30 1 
Non-Marring Plastic Coated Steel — — 
2 34g in 0.25 in y in '%e in 150 Ib United Sales 22ҒА27 1 
0.312 іп y in 16 in 150 Ib United Sales 22FA28 1 
Non-Marring Plastic 
116 in 0.25 in — 1346 in 15 |b Ashland Conveyor — 2WKP3 50 
Lightweight Corrosion-Resistant Aluminum 
116 in 0.25 in = 16 in 15|b ^ Ashland Conveyor 2М/КР4 50 


Find even MORE on Grainger.com? 
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Load 
Overall Between Roller Capacity @ Roller 
Width Frame Width Spacing — 5ft. Centers Dia. 
Light-Duty 
Aluminum Frame, 18 ga. Aluminum Rollers 
1 in 120 Ib/ft 135 in 
12 іп 10 in 3in 120 Ib/ft 155 in 
4 ^in 120 Ib/ft 155 in 
; A 1%in 120 Ib/ft 1%in 
15in 18 4 15 in ТО 1%п 
i А 1¥in 120 Ib/ft 1%in 
n den 3 in ТО — 136in 
1 in 120 Ib/ft 135 in 
24 іп 22 іп 3in 120 Ib/ft 136 іп 
4 vein 120 Ib/ft 1% іп 
Galvanized Steel Frame, 18 ga. Galvanized Steel Rollers 
i i 1 in 260 Ib/ft 1535 in 
zen 10 т  260%й 1% 
1%їп 260 Ib/ft 138 іп 
15 іп 13 іп 3in 260 Ib/ft 138 іп 
4 in 260 Ib/ft 136 in 
i i 1 in 260 Ib/ft 155 in 
Tín AE 4%п 2601ft 1% 
; с 1%їп 260 Ib/ft 138 іп 
п m 4 ^ in 2601b/t — 136in 
Medium-Duty 
Aluminum Frame, 16 ga. Aluminum Rollers 
3in 420 Ib/ft 1 1916 in 
1234 in 10 in 4 іп 420 Ib/ft 1 1946 in 
6in 420 Ib/ft 1 1946 in 
я я 3in 420 Ib/ft 1 1946 in 
ыу TM ain  4201/t 1 %e in 
i А 3in 420 Ib/ft 1 1946 in 
1858 1n 16 in біп 4201b/ft — 1794s in 
1 А 3in 420 Ib/ft 1 1946 in 
24 %in m 4%in  4201/t — 19in 
Steel Frame, 16 ga. Steel Rollers 
3in 600 Ib/ft 1 1946 in 
1234 in 10 in 4 іп 600 Ib/ft 1 1946 in 
6in 600 Ib/ft 1 1946 in 
я я 3in 600 Ib/ft 116 in 
dou Tn біп 600 b/t — Sein 
3in 600 Ib/ft 1 1946 in 
1834 in 16 in 4 іп 600 Ib/ft 1 1946 in 
6in 600 Ib/ft 1 1946 in 
3in 600 Ib/ft 1 1946 in 
24 3A in 22in 4 Vo in 600 Ib/ft 1 1946 in 
6in 600 Ib/ft 1 1946 in 
3in 600 Ib/ft 1 1946 in 
29 % in 27 in 4% in 600 Ib/ft 1 1946 in 
6in 600 Ib/ft 1 '5^e in 
- A 3in 600 Ib/ft 1 196 in 
su AR біп 600 bit — ein 
3in 600 Ib/ft 1 1946 in 
38 % in 36 in 4 ^in 600 Ib/ft 1 1916 in 
6in 600 Ib/ft 1 196 in 
Heavy-Duty 
Steel Frame, 11 ga. Steel Rollers 
А i 3in 1050 Ib/ft 2Vin 
1910 Э біп 10501b/ft — 2 in 
24 in 21 in 3in 1050 Ib/ft 2 in 
30 in 2/ in 3in 1050 Ib/ft 2 in 
54 in 51 in 3in 1050 Ib/ft 2 in 
Extra Heavy-Duty 
Steel Frame, 11 ga. Steel Rollers 
30 316 27 in 3in 1550 Ib/ft 2%in 
42 316 39 in 3in 1550 Ib/ft 2 in 
54 36 51in 3in 1550 Ib/ft 2 in 
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Telescoping Steel-Frame 


Roller Conveyors 


Frame sections slide in and out to expand for 


conveying tasks or contract for moving and storage. 
They are suitable for loading and unloading trail- 
ers or adding length to an existing conveyor. Unlike 
flexible-frame conveyors, roller spacing does not 
change when telescoping conveyors are expanded 
or collapsed. Telescoping conveyors have adjustable 
leg height and can provide a slope that keeps items 
moving along the rollers. Loads weighing 5 to 40 Ib. 
require a slope of 4" to 6" per 10 ft. For loads over 
40 Ib., a slope of 2" to 4" per 10 ft. is adequate. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


10 FT 
STRAIGHT 
Item 
No. 


2WJU2 
2WJT7 
2WJU6 
2WJU3 
2WJU7 
2WJU4 
2WJT9 
2WJUS 
2WJU1 
2WJU9 


4W569 
2WJV9 
2WJV8 
2WJV7 
2WJW1 
4W570 
2WJW2 
4W571 
2WJW3 


2WJW9 
2WJX8 
2WJX4 


2WJX9 


2WJX6 
2WJX3 
2WJY2 


4W575 
2WKA2 
2WJZ4 
2WJZ1 
21175 
401576 
2WKA4 
2WJZ6 
4W577 
2WKA5 
2WJZ7 
2WJZ2 
2WKAG 
2WJZ8 
2WJZ3 
2WJZ9 
4W578 
2WKAB 
2\МКА1 


2WKC6 
2WKC9 
2WKC7 
1PDH9 
1PDJ1 


42X973 
42X974 
42X975 


Overall 
Width 


31 Ain 


39 Жіп 


Between 
Frame Width 


24 in 


30 in 


42X946 


MATERIAL HANDLING 
Gravity Roller Conveyors 


Stands sold separately on page 1113. 


BF 
М Between Frame 


“Ең ЖБ” 
. J| Roller Conveyor [ 


Profile 


Iac 


90° Curved 
Section 


Straight 
Section 
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Steel and Aluminum Roller Conveyors 


Roller conveyors move loads along a downward slope, using gravity to reduce 
effort required in package handling, warehousing, dock, assembly, or inspection 
tasks. Rollers provide a stable surface for loads with rimmed or uneven bottoms. 
Loads can be pushed from side-to-side across the full width of the conveyors. 
Each section consists of rollers with axles attached to rigid frames. Roller 
conveyors typically offer more weight capacity than skate wheel conveyors. 
Sections must be supported by compatible conveyor stands, sold separately. 
Conveyor section load capacity depends on the number and spacing of the 


support stands. 


Aluminum Frame—Lighter than 
steel for applications with frequent 
disassembly and reconfiguration of 
conveyors. 


Steel Frame—Stronger than 
aluminum, with better resistance to 
abrasion and impacts. 


LIGHT-DUTY 

For moving low-weight and low- 
volume items such as pails and bags. 
Sections have hooks and pins that 
connect to create custom conveyor 
lines. 


MEDIUM-DUTY 

For moving medium-weight drums, 
pails, and pallets. Sections have butt 
plates on the ends that bolt together 
to create custom conveyor lines. 


HEAVY-DUTY 


For pallets, drums, and other heavy 
items. Sections have butt plates on 

the ends that bolt together to create 
custom conveyor lines. 


EXTRA-HEAVY-DUTY 


For very heavy items such as large 
pallets, castings, sheet metal, and 
metal bins. Sections have butt plates 
on the ends that bolt together to 
create custom conveyor lines. 


Load Capacity Roller Item 

Min. Length Max. Length Roller Spacing @ 10 ft. Centers Dia. No. 
14 ft 40 ft 1 іп 140 Ib/ft 1% in 42X946 
14 ft 8 in 50 ft 1 іп 140 Ib/ft 138in 42X948 
16ft4in 60 ft 1 іп 140 Ib/ft 198in 42X950 
14ft 40 ft 1Win 140 Ib/ft 198in 42X947 
14 ft 8 in 50 ft 1%in 140 Ib/ft 1%in 42X949 
16 ft 4 in 60 ft 1 іп 140 Ib/ft 196 іп 42X951 


MATERIAL HANDLING 
Conveyor Rollers 


Scan. Order. Done. == 


Details on page A1. 


Find more information on Ashland Conveyor Rollers on Grainger.com®. 


Lightweight 
1VAUG 


теа 


Corrosion Resistant 
1VBE5 


Conveyor Rollers 


Replacement rollers support and move 
bulky items on roller conveyors and 
material transport stands. They help 
reduce the effort required to move 
loads. 


Lightweight—Commonly used in 
unpowered (gravity-flow) conveying 
applications. 


General Purpose—For light-duty 
and medium-duty unpowered (gravity- 
flow) conveying tasks in warehousing, 
package handling, manufacturing, and 
distribution applications. 
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Sprocketed—For moving heavy 
items such as pallets, drums, and bulk 
containers on heavy-duty chain-drive 
conveyors. Sprocketed rollers have 
teeth that engage with the drive chain 
to prevent slipping in dirty or oily 
conditions. 


High Performance—For high-speed 
conveying tasks on powered conveyor 
systems in warehousing, transporta- 
tion, and sorting operations. 


High Durability—Have a higher 
weight capacity and provide more 


Sprocketed High Performance Nonmarring ў i E 
42X971 1VBL2 1VAT4 Corrosion Resistant—Stainless steel lar ues ident id 
conveyor rollers can withstand frequent For Sum dena А ads such as ` 
BF washdowns, high humidity, exposure allets puel an (йе 
Between Frame to corrosive chemicals, and other p ; : gs. 
harsh conditions that might corrode Nonmarring—Covered with smooth 
steel or aluminum rollers. Suitable plastic to prevent damaging delicate 
m Б for conveying applications in facili- surfaces or finishes on conveyed items, 
Roller C ties that process food, chemicals, or such as glass or paint. They are quieter 
oller v onveyor pharmaceuticals. than rollers with metal surfaces, and 
Profile they also provide better traction. 
Roller Roller Roller Roller Roller 
Load Item Load Item Load Item Load Item Load Item 
BF Cap. Material Мо. BF Cap. Materialt Мо. BF Cap. Materialt Мо. BF Cap. Materialt Мо. BF Cap. Materialt Мо. 
Lightweight 38in 270b GS  24K714| 10in 11850 GS 1VAZ6 | 24in 2700 GS  1VBH9 | 3/in 82% (5 1VBL3 
1 1916 in Roller Dia. with 39in 270b GS 1WAZ5 | {iiin 10690 05  24K730| 24in 2701һ US  2WKG9| 37in 820 GS ТҮВРІ 
Y4 in Round Axle 40in 270b 05  24K715| 12і  973lb GS 24К731 | 25in 270b GS 1VBJi | 38in 7910 (05 24К770 
7in 13016 A 1VAW2| 43in 270b 05  24KTi8| 13in  893lb GS 1\А77 | 25in 27015 US  2WKHi| 38in 790 05 24К808 
10іп 13016 А 1VAW3| 45in 270b 05  24K720| i4in  825lb GS  24K732| 27in 270b GS 1VBJ2 | 39in 777lb GS 1VBP2 
1Зіп 10716 A 1VAW4| 48in  261lb 05  24K723| 15п 7670 05  1VAZ8 | 27in 2701 US  2WKH2| 39i 777b 05  1VBL4 
i6in 8610 А 1VAWS | 49in  256lb 05  24K724| 16in 7i7lb GS 10А79 | пт 270b GS  1VBJA | 40in 757b US 24К771 
18їп 761һ А 1VAW6 | 51in 2410 05  24K726| 17і 672b GS  1VBAT | 33in 2701р US  2WKH5| 40in 75717 GS 24К809 
22in 621b A 1VAW7 | 1% in Roller Dia. with i8in 633b 05  1VBA2| 33in 270b 05  1VBJo | 4iin  738lb (05  24K772 
1% in Roller Dia. with YA in Round Axle i9in  598ib 05  VBA3 | 37/in 2701р US  2WKH7| 4iin 7380 GS 24К810 
YA in Round Axle Тіп 94 Ib GS  1VAU7 | 20 270b 05  1VAY4 |2Y2inRollerDia. with 146 in Hex Axle, 42in — 7120 05 246811 
Тіп 94 |р А 1VAT8 | 10in 941 GS X1PDL2| 21in 2700 05 1МАҮ5 | Ті 8501 US 24К752| 42in 7190 (05  24K773 
Win 941һ A 1VATS | 13in — 7ilb GS 1VAU8 | 22in 5140 05 1МВАб | Ті 8500 GS  24K789| 43in 702b GS 1VBP3 
Win 7110 A  1VAUi | 15іп 601b GS  1VAUS | 23n 410 05  1VBA7 | 8п 8501 US  24K753| 43in  702lb (05 1VBL5 
i5in 601һ А 1VAU2| 16in 56 GS  1PDL3 | 22п 4600 05  1VBA8 | 8in 8500 GS  24K790| 44in  685lb GS 24К812 
i6in ^ 561b A  1VAU3 | i9in 471һ GS МА) 25in 450b 05  1VBAS9 | 10іп  850lb GS 24K791| 44in 6850 (5 24К774 
19іп 4716 A  1VAUA| 21n 4216 GS ТМАМ2 | 26іп  433lb 05  24K733| 10іп 850 US 24К754| 45in 6600 (05 24К775 
2 іп 421 A 1VAUS | 2і 2401 GS І1РИ4) 27in  4i6lb 05  1VBBi| 1їіп 850lb 05  24K792| 45in 6690 65 24К813 
22in 4016 A 1VAU6 | 2% in Roller Dia. with Asin Hex Axle 28in 4020 05 —24K734| 11іп 8501р US 24К755| 46in  654lb (5 24К776 
General Purpose Win 496 Ib US 2WKH9 | 29in  388lb GS  24K735| i2in 8501 US 24К756| 46in  654lb 05 24К814 
1 191 in Roller Dia. with i3in 496101 05  38AP34| 30in 5740 05  1VBB2 | 12іп  850lb 05  24K793| 48in 62610 05 24К815 
YA in Round Axle i3in 49616 US 2WKJ1 | 32in 3428 05  24K736| i3in 850b GS  1VBLO | 48in  626lb US 24К777 
7in 130b 05  1VAW98| i5in 49616 US  2WKJ2| 33in  338lb 05  1VBB4 | 13in 8501 US X 1VBKi | 49in 62/0 05 24К816 
10іп 1300 GS ТАХТ | бп  496lb GS  38AP36| 34in 3280 05  24K737| i4in 8500 05  24K794| 49in 62/10 (05 24К778 
1Зіп 1070 GS  VAX2 | i6in 4961 US 2МЮ3) 36in 3008 05  1VBB5 | i4in 850 US 24К757) 50in  600lb (05 24К779 
i5in 92b GS 1VAX3 | 18іп  443lb 05  38AP38| 37і 3010 GS  1VBB6 | 15іп 850lb 05  1VBN1 | бп 6000 05 24К817 
17їп 811һ GS ТАХА | i8in 4431р US 2WKJ5 | 38in  292lb 05  24K739| i5in 8501 US 1\ВК2 | 25 in Roller Dia. with 1746 in Hex Axle 
18їп 761һ GS ТМАХ5 | i9in 4181р US 2WKJ6 | 39in 28650 05  1VBB7 | i6in 8501 US 24758 13іп  850lb (05 1VBP6 
22in 6216 GS  1VAX6 | 20in 39510 US  2WKJ7| 40in  278lb 05  24K740| i6in 8500 GS  24K795| 15іп 8500 US 1VBP7 
24in — 571b А 1VAW8 | 21in 37516 US  2WKJ8| 4iin  271lb 05 24741) i8in 8500 05 24796) i9in 8500 (05 i1VBP9 
24in — 571b GS ТАХТ | 24in 3261р US  2WKK2| 42in  264lb 05  24K742| 18іп 850 US 24К759| 21in  850lb 05  1VBRÍ 
11% in Roller Dia. with 27in 288|һ US 2WKK4 | 43in  258lb 05  24K743| 19іп 8501 US X 1VBKA | 23in  850lb US  1VBR2 
Ths in Hex Axle 30in 2581һ US  2WKK5| 45in 2460 GS  24K745| i9in  850lb 05  1VBN3 | 27in 8500 (05  1VBR4 
7in 270Ib GS  24K702| 33in  234lb US  2WKK7| 46in 2408 05  24K746| 20in 8501 US 24К760/ 3iin  850lb US  1VBR6 
8in 270b 05  24K703| 39in 1978 05  38AP52| 48in 229% GS  24K748| 20in 8500 GS 24797) 33in 8500 (05 1VBR7 
Jin 270b 05  24K704 | Corrosion Resistant 40in  225l 05  24K749| 21in  850lb GS  1VBN4 | 37in 822b US 1VBR8 
10іп 270) 065 1PDL5 |1 94 іп Roller Dia. with 50in  221lb 65  24K750| 21in 85016 US X 1VBKo | 39i 7771 (05 1УВВ9 
{lin 270) 05 24К705 | віп Hex Axle High Durability 22in 85016 US 24К761) 43in 702b 05 ТҮВТІ 
12іп 2701Һ GS  24K706| 10п 2600 SS 1VBD1 | 1 1%c in Roller Dia. with 22in 85016 GS 24K798 | Nonmarring 
13in 2701һ GS IVAX8 | {3in 2601Һ SS 1VBD2 | 74s in Hex Axle 23in 8501р US TVBK6 | 1 !5^c in Roller Dia. with 
її 270) GS  24K707| i6in  260lb 55 10804 | 10in 2700 GS  1VBG7| 23in 850lb 05 1VBND | "віп Hex Axle 
i5in 270) GS  1VAX9 | i9in 260b 55  1VBD7| 10in  2701b US  2WKF7| 24in 85016 US 24К762) i0in  60lb PVC  1VBB8 
i6in 270b 65  dPDL6 | 20in  260lb 55 10808 | 13in 2700 05 10808 | “іп 45010 05 24799 10іп 27001 05 42Х933 
{Zin 270) GS  1VAYi | 22in 2600 SS  1VBE1 | 13in 2701р US X2WKF8| 26in 85016 US 24763] 1Зі 608 PVC  1VBB9 
i8in 270) 65  1VAY2 | 27in  260lb SS  1VBE5 | i5in 2700 GS 10869 | 26in  850lb 05  24K801| 16in 600 PVC  1VBC2 
19іп 2700 GS  1VAY3 | 3iin  260lb 55 1\ВЕ7 15іп 2701р US X 2WKF9| 27in 85016 US X 1VBK8 | 16in 2700 GS 42Х936 
20in 657lb 05  1VBM | 33in  260lb SS  1VBEB8 | i6in 2701 US  2WKGi| 27in 850b 065  dPDL9 | 17і 60b PVC  1VBC3 
21in 539b 05  1VBAb | 36in  260lb SS  1VBEO | i6in 2700 GS  1VBHi | 28in  850Ib US 24К764| 18in 600 РУС  1VBC4 
22in 2700 05  1PDL7 | 3/in 260b SS  1VBFi| i8in 270b GS  1VBH3| 28in 8500 GS  24K802| 21in  53lb PVC  1VBC6 
23in 2700 GS 1VAY6 | Sprocketed i8in 27016 US  2WKG3| 3iin  850lb US X 1VBL1 | 21in 2700 GS 42X940 
24in — 2701lb GS 1VAY7 | 2 12 in Roller Dia. with 1146 in Hex Axle) 19in 27016 GS 1ҮВН4 | 31in 85016 65 iVBN8 | 22in 48 Ib PVC — 1VBC7 
25in  270lb GS  1VAY8 | 43in 702% US 42969) 19in 2701 US  2WKG4| 32in 8500 GS  24K804| 24in  40lb PVC  1WBC8 
27in 270b GS  1VAY9 | 5iin 587% US  42X071| 20in 2701 US  2WKG5| 32in 8501 US 24К766| 24in 270b 05 42X942 
30in 2701 GS 1VAZ1 | High Performance 20in 2701Һ GS 1VBH5 | 33in 85016 GS iVBN9 | 30in 25 Ib PVC — 1VBC9 
31 in 270 Ib 65 1VAZ2 | 1 1546 іп Roller Dia. with 21 in 270 Ib GS 1VBH6 | 33in 850 Ib US 1VBL2 | 1316 in Roller Dia. with 
33in  270lb 05 1VAZ3 | "ліп Hex Axle 21in — 2701b US X 2WKG6| 34in  850lb GS 24К805 | 14 in Round Axle 
34in 270b 05  24K712| 7in 1010 GS  24K727| 22in 2701 GS  1VBH7 | 34in 850 US 24К767| 4in 20lb PVC  1VAT3 
36in 270b 05  1PDL8| 8in 15150 05  24K728| 22in 2701Һ US  2WKG7| 36in 8460 05  24K807| біп 20lb PVC 1\АТ4 
37in 270b 05  1VAZA| 9in 13300 GS  24K728| 23in 2701 GS  1VBH8 | 36in 846 US 24K769| 10іп 20Р PVC  1VAT6 


T A-Aluminum, GS=Galvanized Steel, PVC=PVC Plastic, SS=Stainless Steel, US-Unfinished Steel 
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MATERIAL HANDLING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Roller Conveyor Accessories 
Flange Bearing Flange Bearing 
Bearing Outside Overall Load Item Bearing Outside Overall Load Item 
For Axle OD Dia. Width Rating Мо. For Axle OD — Dia. Width Rating Мо. 
Close-Tolerance Conveyor Roller Bearings Heavy-Duty Precision Conveyor Roller Bearings R d Axl 
TwinHex 1.5in 1%in Yin 17510 22ҒА90 2256in 2 іп 1 Увіп 150010 22ҒА66 ounce Axe 
іп Нех 1.5іп 1%in ‘Asin 17510 22FA94 Тув іп Hex 2.265 in 2 іп 1 іп 245010 22FA81 ^ 22FA46 
уіп Нех 2in 2%sin Yin 24010 22ҒА96 2265in -- 1Фіп 245010 22FA79 * 
General Purpose Conveyor Roller Bearings | 1 ein Ww ы Hoj 
Yain Нех 0.878in "ein %in 401) 22ҒАЗ3 Hex  3073im Visi 4300 Tb: 22ҒА92 
Js in A А А Sealed Close-Tolerance Conveyor Roller 
Round 0:878 in "sin іп 4010 — 22FA34 Bearings for Harsh Environments | m 
Yrs in Hex 0-908in Tin Asin 35р 22ҒА31 Yin Нех 1.125 in 1 йіп in 8010 22ҒА87 
16 1.277in1%in Жіп 4710  22FA39 1.375іп 1 іп еіп 1401) 22ҒА89 
Yin Hex 0.908in tin Mein 35І)  22FA32 7Ав іп Нех 1.75іп 1%in ‘cin 195Ib 22ҒА91 Hex Axle 
1502in 1%іп %in 1451) 22ҒА45 24125іп 2 іп %in 3301р 22ҒА93 РРР 
1.703 іп 1 іп іп 14010 22ҒА58 віп Нех 1.75 іп 1%in Mein 19510 22FA95 
7Ав іп Нех 1.712in — ‘ein 30010 22ҒА55 Sealed General Purpose Conveyor Roller 
1.753іп 176in %in 140160 22ҒА52 Bearings for Harsh Environments USDI 
178in 1%in Yin 14010 22ҒА59 153in 1%in sin 1451) 22ҒА44 
Ys in : қ с TAs іп Hex 1.628 іп 1%in ‘ein 1251р 22ҒА50 
1.502 іп 1% іп %in 14510 22ҒА46 Т і B = 
Round 1.879in 2in ‘ein 19010 22ҒА60 
звіт Нех 1:958 11 -- Yin 20010 22ҒА98 226in 2 іп 1 іп 10001b 22ҒА80 Conveyor Roller Bearings 
2in 2%in 1in 2251) 22FA61 227 in 2 віп 1%віп 42510  22FA63 ; bes 
тув in Нех.2:27 11 2 As in 1 Mein 425 10 22ҒА62 тув іп Hex 2.27 in 2 Asin 1 Зв іп 425 lb 22ҒА64 Replace worn ог damaged bearings to repair seized rollers and 
(5 2329in -- іп 3001) 22FA99 227in 2 сіп 1 віп 42510 22ҒА65 prevent conveyor downtime or malfunction. Sealed bearings 
em 3.066 in — 1% in 6031) 22FA72 22102 fin ет 4251) ҒАН prevent dirt and moisture from causing damage and malfunction 
* Relube holes on inner rate. {Vein 3066n — 1 in 6031b 22FA74 * ÎN Wet, humid, dirty, or hot conditions. Close-tolerance bearings 
Hex 3.066in — 1%cin 6031р 22ҒА75 fit tighter than general purpose bearings to spin more freely and 
3.066in — 1%in 603 10 22FA76 at higher speeds. 


: ASHLAND 8050 
Surface Mount L-Shaped Conveyor Mounting Brackets -|(-- 


42X888 
Bolt-on, steel construction allows conveyor rollers to be mounted without a | Нет 
conveyor system. L-brackets are commonly used to build custom conveying For Axle Shape For Axle Size д 
racks and stands for supporting and moving materials in sawing, machining, Hex e in 42X889 
and metalworking operations. Mounting hardware sold separately. Hex sin 42X890 
Hex Te in 42X891 
L.D. Roller Find more Conveyor Roller Cover styles at Grainger.com®. 
For Roler Overall Meus i Atter кн б Пет 
iameter eng! rinking rinking Materia olor 0. > 
Straight VINYL(GUARD 
t%in —2tt__1”in Яп PVC Black 11Ү352 
5 ft 1 іп 3A in PVC Orange  11A356 = 
iH 51 2/6іп Тіп Elastomer Black 481108 Heat Shrink Conveyor 
to2 in 50ft 2 Ve in 1in Elastomer Black 49U109 
5t  2Yein tin PVC Black 11A353 Roller Covers 
2in 5ft 2 Vic in lin PVC Orange 114357 И қ 1 T 4 Р 
5Н  2Vein Тіп PVC Міһіе 1160791 * Tubing shrinks via heat gun to fit tightly over straight and tapered rollers. Protects delicate 
Vi Sft  2%sin 1%in PVC Black — 11A354 surfaces and reduces noise and vibration. Resistant to abrasion, chemicals, oils, grease, acids, 
2%in — 5ft 29&in 1%in PVC Orange 11А358 : : à 
Tapered chlorinated cleansers, moisture, and corrosion. Easy to clean. 49U108 and 49U109 are made 
әу -ӘЙ 29іп 1 %in РУС Black 11Ү355 from elastomer, which grips conveyed items as they pass over the roller and prevents them 
5 


ft 29win  1!Ain PVC Orange  11А359 from slipping on the conveyor. 
* Meets FDA 21 CFR Standards for food-grade applications. 


ASHLAND ііі 
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Flow Rails 


Each straight flow rail has a single row of skate wheels, ball transfers, or rollers Staggered 
to guide cartons, totes, pallets, and other flat-bottomed items in conveying Skate Wheel 
applications. Multiple flow rails can be installed side by side to create a flow 
rack, and they can also be mounted to surfaces, floors, or walls. Skate wheels 
attach to channel shapes or angles. 


Note: Recommended 3-wheel min. under load. 


Overall Overall Wheels Wheel Wheel Skate Wheel Item 
Flange Side — Length Width per Ft. Alignment — Dia. Material No. 
Light-Duty Controlled-Tracking Flanged Skate Wheel Flow Rails 
35 Ih/ft (5 ft Supports) Max. Capacity 


Ball Transfer, 
Flange Style 


Inline Right- 


Left Hand 10 ft 3 34e in 4 nline 1% in Plastic 42X990 Hand FI d Roller 
40 Ib/ft (5 ft Supports) Max. Capacity ane ange Flow Rail 
LeftHand — 5ft 4 T in 4 niine 2in Steel 42X992 Skate Wheel 

Right Hand 10 ft 4 іп 4 nline 2 in Steel 42X993 


Light-Duty General Purpose Skate Wheel Flow Rails 
35 Ih/ft (5 ft Supports) Max. Capacity 
— 5 ft 3in 


THREADED FLANGE 


nline  1%in Plastic 42X985 STUD BALL BALL 


4 
: Я E = Overall Overall Ball Item Item 
= 1011 sin —4 nine 1%п Райс — — 42X986 Length Width Ва! Spacing Diameter BallMaterial Мо. No. 
195 Ih/ft (5 ft Supports) Max. Capacity : — Light-Duty Multi-Directional Ball Transfer Flow Rails 
= Sft 2 Yin 4 nline — 1'9win  — Stee 2WGYS 120 Ib/ft (5 ft Supports) Max. Capacity 
= 5 ft 2 54g in 4 nline 116 in Stee 2WGY7 5 ft 2 in 2 in $5 in Steel 42X929 * = 
= 5ft 2n 8 Staggered 1 "Asin — Stee 2WGY4 5ft 2 ^in біп Тіп Steel | 2WGX8 2TVR3 
= 101 24 in 4 nline__1‘%iein__ Stee 2WGY9 5ft 2%in 3in tin Steel 2LTZ1 2TVR2 
= 106 2и 8 Staggered 1 isin — Stee 2WGY8 10 ft 2%in біп Tin Steel | 2WGY3 2WGY2 
250 Ih/ft (5 ft Supports) Max. Capacity Overall Overall Roller Item 
= 5 ft 5% in 16 Staggered 1 Увіпл  — Stee 42X931 Length Width Roller Spacing Dia. Roller Material | No. 
— 10 ft 5 “in 16 Staggered 1 !?4e in Stee 42X930 Heavy-Duty Roller Flow Rails B 
260 Ib/ft (5 ft Supports) Max. Capacity - 1050 Ib/ft (5 ft Supports) Max. Capacity 
— 5ft 355 in 8 Staggered 1 19/6 in Stee 2WGY6 5ft Тіп Зіп 2 15 in Steel 42X928 
— 10 ft 2 '%e in 4 Inline 1 1946 in Stee 1PDF8 10 ft Тіп Зіп 21%іп Steel 42X927 
— 10 ft 355 in 8 Staggered 1 146 in Stee 1PDF9 * Low profile. 
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Ball Transfer Units & Tables 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Ball Transfer Table 
(H-Stand Sold Separately) 


Ball Transfer Tables 


» Steel ball construction 

= H-stands sold separately 

Ball transfer tables have ball transfers 
attached to rigid frames. They allow 
flat-bottomed loads to roll from one 
place to another, reducing the effort 
required to move loads. Ball transfers 
allow loads to move in all directions, 
and are typically installed at the start 
and end of conveyor systems, or at 
points where loads need to change 
direction. 

Note: The length and width of the smallest 


conveyed item should be at least three times 
the table's ball spacing dimension, and the 


Overall Between 
Width Frame Width 
Ball Transfer Tables 
3 in Ball Spacing 
12 іп 10 іп 
ASHLAND DERE 24 % in 22 in 
29 % in 27 in 
idi 2934 in 27 in 
38 Жіп 36 in 
heaviest conveyed item must weigh less than 4 in Ball Spacing | 
the combined capacity of the ball transfers 12% in 10 n 
supporting it 24 % in 22 in 
` 24 %\п 22 in 
BALL TRANSFER TABLES 24 in 22 in 
. . 29 % in 27 in 
Tables attach to compatible medium- 29 % in 27 in 
38 % in 36 in 


duty roller conveyors and stands to 
allow conveyed items to move in all 


Find more information on Ball Transfer Table selection on Grainger.com®. 


Ball Transfer Insert 


Ball Transfer Inserts 
2 in Ball Spacing 


directions at transition points. 27 in 
3 in Ball Spacing 

BALL TRANSFER INSERTS — 10 in 

Can replace rollers in light- and = in 

medium-duty roller conveyor sections. = 22 in 

Inserts are plates with ball transfers = 36 in 


attached. 


Replacement Ball Transfer 


Carbon Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 


Overall Load Capacity Ball Load Item 
Length Q 5 ft. Centers Capacity No. 
2 600 Ib/ 75 lb 42X844 
2 600 ІҺ/ 75 lb 3MY65 
3 350 ІҺ/ 75 Ib 42X850 
4 350 Ib/ 75 Ib 42X852 
4 500 Ib/ 75 Ib 3MY73 
1 600 Ib/ 75 Ib 42X843 
2 500 ІҺ/ 75 Ib 42X838 
3 500 ІҺ/ 75 Ib 42X839 
4 500 ІҺ/ 75 |b 42X840 
3 350 ІҺ/ 75 Ib 42X851 
4 350 ІҺ/ 75 Ib 42X853 
4 250 Ib// 75 Ib 42X841 
5 іп 175 Ib// 75 Ib 42X855 
5 іп — 75 lb 3MY67 
5 in 375 Ib/ 75 Ib 42X854 
5% in = 75 lb 3MY74 
5 іп 250 ІҺ/ 75 Ib 3MY75 
5 % in 125 ІҺ/ 75 Ib 3MY76 
= = 75 lb 3MY68 


€ ) 
( ә 
€ э - ” 
CC» у \ 
= >, 
Countersunk Flange Drop-in Flange Internally Threaded Stud 
1YXB2 1PDY2 1PDY3 Threaded Pipe 3MY68 
2WHD1 ASHLAND гінен 
Ball Transfers Md E 


Replace existing ball transfers in ball transfer tables, 
inserts, and stands, or use to create a custom 
conveying installation. Mount at conveyor entrances, 
intersections, or exits to reduce the effort required 
for moving loads in warehousing, package handling, 
manufacturing, and distribution applications. 


Countersunk Flange Style—Each has a flanged 
mounting plate that installs into a countersunk hole 


Ball Ball Load Housing Item 
Diameter Capacity Projection Diameter No. 
Countersunk Flange 
Carbon Steel Ball with Black Oxide Steel Housing 


for limited-space applications. They fasten from the 
front. 


Drop-in Style—Designed to press-fit into drilled 
holes without fasteners. Low profile, for limited- 
space applications. 


Flange Style—Each has a flanged mounting plate 
that fastens in place from the front. 
Ball Ball Load 


Housing Item 


Diameter Capacity Projection Diameter No. 
1 іп 180 Ib Ysin 1%sin  38LU66 
1%in 225 Ib 38 in 1%cin ^ 381067 


lin 135 Ib s in 1 36 іп 381063 Carbon Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 
Tin 150 Ib Asin 1%ein 21029 Tin 75 Ib %e in 1%6in 3МҮ77 
1 іп 200 Ib %e in 1%in 2WGZ2 1 in 250 Ib 11%6іп —294in 1РОҮЗ 
1 іп 225 Ib 1 in 2 in 38LU59 1 іп 250 Ib 2%ein 2%віп 1YXA9 * 
Carbon Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing Nylon Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 
іп 20 Ib 36 in 156 in 1YXB2 lin 35 Ib s in il'^sin 3МҮ78 
Tin 75 lb іп 1 іп 1YXB7 1 in 125 Ib T%ein 2%віп 1YXA6 
Nylon Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing Nylon Ball with Stainless Steel Housing 
Tin 35 Ib A in 1%in 1YXB3 1 in 35 10 T%ein 11/6іп 1YXA4 
Stainless Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 1 іп 125 Ib 15 in 2 9^s in 1YXA7 
lin 75 |b ye іп 2% in 1YXB8 Stainless Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 
Tin 75 lb A in 1% in 1YXB5 Tin 75 lb 1%ein 11/6іп 1YXA5 
Drop-In 1 іп 250 Ib 11%6іп 29віп 1YXA8 
Carhon Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing Stainless Steel Ball with Stainless Steel Housing 
іп 33 Ib 36 in 1 9e in 1PDY2 1 in 75 lb 1%ein 11/6іп ^ 1PDY6 
Tin 200 Ib % in 14%4in  1PDX9 1^in 250 Ib 1%ein 29віп 1PDY7 
1 34е іп 500 Ib Yo in 2 in 1PDY4 1^in 250 Ib 2Vein 2%e6in 1YXB1 ^ 
Stainless Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing Flange/Threaded-Stud 
13 in 500 Ib vin 2in 1PDY8 Carbon Steel Ball with Black Oxide Steel Housing 
Flange 1 in 200 Ib Js in 15/6in 381069 


Carbon Steel Ball with Black Oxide Steel Housing 
Tin 135 Ib Жіп 1%вбіп 381/65 
Tin 135 Ib YA in 1%6in  38LU68 
* Includes cushion. 
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Internally Threaded Pipe Style— Transfers 
mount onto externally threaded NPT pipe couplings. 
Commonly installed on pipe pedestals to position 
materials for metal-forming machinery such as 
shears or press breaks. 


Threaded Stud Style—Each has a threaded stud 
that screws into a tapped hole and secures with a 
nut. They fasten from the back. 
Ball Ball Load Housing Item 
Diameter Capacity Projection Diameter No. 


Internally Threaded Pipe 
Carbon Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 


1%in 250lb 31віп 3in 2WHD2 
Nylon Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 
1 in 12510 — 3'Wein 3 in 2WHD1 
Threaded Stud 
Carbon Steel Ball with Black Oxide Steel Housing 
in 150 Ib Ya in 1%ein 38172 
Carbon Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 
іп 33 Ib Yein 1 %e іп 1PDY1 
Tin 75 lb 136 in 134 in 3MY68 
Tin 75 |b 1% in 134 in 1YVZ7 
Tin 200 Ib Ya in 1'Asin | 1PDX7 
1%in 250 Ib 29win  2%sin 1YXA2 
1 in 250 Ib 29win 2%віп 1YXA3 * 
Nylon Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 
іп 17 Ib Ye in 1 віп 1YVZ3 
in 35 Ib 136 in 134 in 1PDY9 
Tin 35 Ib 1% in 1% in 1YVZ5 
Tin 100 Ib 1%in 1% in 1YXA1 
Nylon Ball with Stainless Steel Housing 
Tin 35 Ib 1% in 1% in 1YVZ4 
Stainless Steel Ball with Galvanized Zinc Plated Steel Housing 
Tin 75 Ib 1% іп 1% in 1YVZ8 
Stainless Steel Ball with Stainless Steel Housing 
Tin 75 lb 1% in 1%in 1YVZ9 
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Conveyor Tables & Stands 


Roller Material Support 


and Transfer Tables 


= 500-Ib. load capacity 

Portable roller tables provide stability to feed material 
into or out of machinery in machine shops, woodshops, 
and fabrication facilities. Table height can be adjusted to 
keep material aligned for the intended tool or process. 


- 
Roller Overall Overall Min. Max. Item е = 
Width — Width — Length Height Height No $ 
13іп 265 in 1ft5in 26%in 43%in  2YE11 è 
22in in  5ft6in 26%in 43%in 4ҒЕ14 2YE11 
2396in — 24in 5йбі 26%in 43%in 2YE12 

Transfer Stands p 

Portable flat roller stands Y 

each have a single roller 33VE16 

to support flat-bottomed 

sheets, planks, and bars. & T 

Portable V-roller stands 

each have two rollers in a “ 

V-shape to cradle cylindrical / 

materials. ә 
Overall For Between Max. Stand Load Item 
Width — Frame Width Min. Height — Height Capacity Color No. 

Flat Roller 
15 Vie in 14 in 23 in 38 in 1,760 lb Gray 33VE10 

14 in 27 in 42 in 1,760 Ib Gray 33VE11 
16% in —io¥in 220п 35% 500 Ib White 33VE08 
16 %іп 28%in 47 vin 500 Ib White 33VE09 

V-Roller 

12% in 8 іп 23 in 38 йіп 1,760 lb бгау 33VE16 
8 іп 27 in 42 in 1,760 Ib Gray 33VE17 
16% in 8 %in 28 in 45 in 500 Ib White 33VE13 

Support Stands 3W432 

= 400-Ib. capacity 

Stands can temporarily support 

straight or curved sections of gravity- 

flow skate wheel or light-duty roller 

conveyors. Height adjusts to create a 

level or sloped conveying surface. 

For For 

Between Between 
Frame Min. Max. Overall Нет Frame Min. Мах. Overall Нет 
Width Height Height Width — No. Width Height Height Width Мо. 

1біп 27in 12in 2WJL5 1біп 27in 18in 2WJN1 
10in 25іп 43in 12in 3W432 16in 25іп 43in 18in 3W433 
42in 60in 12in 2WJL6 42in 60in 18in 2WJN2 
i6in 27in 15in 2WJL7 i6in 27in 24in 2WJN3 
13in 25іп 43in 15in 2WJL8 22in 25іп 43in 24in 3MY71 
42in 60in 15іп 2WJL9 42in 60in 24іп 2WJN4 


Low-Profile Permanent 
Mount Conveyor 
Support Stands 


38AP28 


= 2500-Ib. load capacity per pair Height 
Stands permanently mount light to extra- 1 sin 
heavy duty conveyor sections close to the ‚меп 
floor. Suitable for items that are too tall or 4 Ae in 

5 %e in 


too heavy to be lifted far off the ground. 
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Max. 
Height 
3in 
4 s in 
5in 
5 %6 in 
6 ^e in 


Find more information on Conveyor Stand selection on Grainger.com®. 


Item 
No. 
38AP28 
38AP29 
38AP30 
38AP31 
38AP32 


BF 


Roller Conveyor 
Profile 


ASHLAND ғас 
тотты 


H-Style Conveyor 
Support Stands 


Stands support conveyor sections and 
can be adjusted to create a level or 
sloped conveying surface. Pivoting 
mounting brackets allow sloped instal- 
lations. Choose an H-stand based on 
between-frame (BF) dimension and duty 
rating. 

Note: Range of adjusted height is to top of H-stand. 
Note: For a stand-alone conveyor, a min. of two 
supports is required. For two sections of conveyor, 


a min. of three supports is required (the middle 
stand supports both sections). 


For 
Between 

Frame Overall Min. Max. Item 
Width Width Height Height Brand Мо. 


Portable Single-Tier 
Light- to Medium-Duty — 1,800 Ib Load Cap. 


13in 13 іп 22 76 іп32 % in 2WJK3 
16in 16іп 22 76 іп32 % in 1PDP3 
22in 22in 22%in32%in -- _1PDP4 
27in 27іп 22 %in32 іп 2WJK4 

— 3біп 22% іп32 % іп 1PDP5 


Permanent Mounted Multi-Tier H-Stand 
Light- to Extra Heavy-Duty — 2,500 Ib Load Cap. 


iom 1010 3%in 46in 6GKK3 
101п 334in 82i 6GKLO 

iai 1310 3% 46in 6GKK4 
i3in 334in 82in 66KL1 

өп біп 3%їп 46in 6бКК5 
16їп 3% 82in a pang ОКК 

— 32in 3% п 46in 6GKK6 
?2i —55п 3% 82in COV" gpyrg 
тп 27 in 3%їп 4біп 6GKK7 
27 in 3%in 82 in 6DKX9 

этш Эп 3% in 46in 66KK8 
31in 3 іп 82in 6DKYO 

Збіп 36in 334in 46in 6GKK9 


Permanent Mounted H-Stand 
Light- to Medium-Duty — 1,500 Ib Load Cap. 


10іп 19 “іп 31 in 222 5М/812 
10іп 31in 4Зіп 5W813 
лот -10іп 43in 55in 42X892 
10іп 55in 67іп Ashland 42X899 
10іп 67in 79іп Conveyor 42X907 
10іп 79in 109іп 42Х914 
13in 19 “іп 31 in 222 2WJJ6 
i83in 3tin 43in 2WJJ9 
ізіп 19in 43in 5біп 42X893 
1Зіп 55in 67іп Ashland 42X901 
13in 67in 79іп Conveyor 42X908 
13in 79in 109 іп 42X915 
17in 19 “іп 31 in 222 5М/814 
16in 31in 4Зіп 5W815 
46 in бш 43in 55in 42X894 
16in 55in 67in Ashland 42X902 
16in 67in 79іп Conveyor 42X909 
16in 79in 109 іп 42X916 


Portable 
Single-Tier 


Stationary 
Multitier 


PERMANENT H-STAND 

Stands bolt to the floor to provide perma- 
nent support for powered or unpowered 
(gravity-flow) conveyors. 


PERMANENT MULTI-TIER 

Stands each have two tiers for gravity- 
flow skate wheel or roller conveyors. Can 
help create multi-level flow racks. Each 
level has adjustable height. 


PORTABLE SINGLE-TIER 

Stands have casters that make skate 
wheel and roller conveyor sections 
portable. Brakes prevent the stands from 
rolling when locked. 


For 
Between 
Frame Overall Min. Max. Item 
Width Width Height Height Brand No. 
22in 31in 43in = 5W817 
22in 43in 55in 42X895 
22in 22in 55in 67іп Ashland 42X903 
22in 67in 79in Conveyor 42X910 
22in 79in 109in 42X917 
27 in 19 ^in 31in _ 2WJJ7 
27іп 31in 4Зіп 2WJK1 
27in 27 in 43 in 55 in 42X896 
27in 55in 67in Ashland 42X904 
27in 67in 79in Conveyor 42X911 
27іп 79in 109in 42X918 
31in 19 “іп 31in _ 2WJJ8 
31in 31in 43in 2WJK2 
31 in 31 in 43 in 55 in 42X897 
31in 55in 67in Ashland 42X905 
31in 67in 79in Conveyor 42X912 
31in 79in 109in 42X919 
36in 19 “іп 31in Em 5W818 
36in 31in 4Зіп 5W819 
36 in 36 in 43 in 55 in 42X898 
36in 55in 67in Ashland 42X906 
36in 67in 79in Conveyor 42X913 
36in 79in 109in 42X920 
Heavy-Duty — 3,000 Ib Load Cap. 
13 in 13 іп 16 % in26 % in 2WJK8 
13 in 25 % in 36 % in 2WJL2 
21 in 21in 16 !^ in26 % in 2WJK9 
21in 25% іп36 іп __ 2WJL3 
27in 2Гіп 25 34 іпЗ6 3^ in 1PDR1 
39in 39іп 25% in36 34 in 2WJL4 
51 in 51 іп 12 Жіп 17 in 1PDP7 
54 in 25 % in 36 % in 1PDR2 
Extra Heavy-Duty — 5,000 Ib Load Cap. 
97 in 27 in 7 in 27% in 42X979 
27in 25in 41 іп 42X982 
39 in 39 іп 17in 27 Жіп Ashland 42X980 
39in 25in 41 % in Conveyor 42X983 
51 in 51 in 17 in 27 Ain 42X981 
51in 25іп 41 ^in 42X984 
For Between Item 
Frame Width Brand No. 
Tier Addition Kits for Light- to 
Extra Heavy-Duty Conveyors 
13in 6DKY3 
16 in 6DKY4 
27 in Ashland Conveyor — 6DKY6 
31 in 6DKY7 
36 in 6DKY8 


MATERIAL HANDLING 
Conveyor Belts 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


High-Grip 


Oil-Resistant 


Cleated 
For 
Minimum Maximum 
Conveyor Belt Pulley Working 
Belt Material Thickness Diameter Tension 
Low-Friction 
380 in 4in 150 piw 
РУС Fein Зіп 120 ріш 
Light-Duty 
PVC S64 in 1¥%in борі 
High-Grip 
Vs in 2in 100 piw 
Vs in 2in 100 piw 
Polyester Fein 3in 150 piw 
Ys in 2in 150 piw 
Ys in 1%in  100piw 
PVC Ya in 1%in 100 piw 
АШ 3in 120 piw 
3 in 2in 150 piw 
SBR Rubber — y 2 in 150 piw 
Oil-Resistant 
Vs in 4in 200 piw 
Vs in 2in 150 piw 
Vs in 4 in 150 piw 
Nitrile Rubber Yin 10in 220рім 
s in 12in 220 piw 
% in 12in 220 piw 
1% in 16in 330рім 
АШ біп 200 piw 
Polyester As in 5in 150 piw 
Asin  4'/ein 150 piw 
PVC Yea in 4in 150 piw 
Low-Stretch 
964 in 3in 120 piw 
PVC ain — 4in 150 piw 
Extreme-Temperature 
% in 12in 220 piw 
EPDM Rubber іп 12in 220рім 
Vb in 18in 330 piw 
SBR Rubber V in 12in 220 piw 
Fire-Retardant 
PVC ДШ 7in 200 piw 
Heavy-Duty 
PVC Ya in Tin 100 piw 
Уә in 4in 150 piw 
Yin 8in 150 piw 
Ys in 10in 220 piw 
SBR Rubber —1 in 16 in 330 piw 
1% in 16 in 330рім 
%e in 20in 440 piw 
Cleated 
s in 12in 220 piw 
е s in 10in 220 piw 
Nitrile Rubber Zs in 12in 330 рім 
іп 18in 330рім 
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ШІ 


Top Surface 


Friction 
Friction 


Smooth 


Embossed 
Lattice Top 
Roughtop 
Steep-Grade 
Longitudinal Rib 
Pebbletop 
Roughtop 
Roughtop 
V-Top. 


Frictio 
Smoot 
Smoot 
Smoot 
Smoot 
Smoot 
Smoot 
Frictio 
Cover 
Waffle Top 
Cover 


n 
h 
h 
h 
h 
h 
h 
n 


Cover 
Cover 


Smooth 
Smooth 
Smooth 
Chevron 


Cover 


Bare 
Smooth 
Smooth 
Smooth 
Smooth 
Smooth 
Smooth 


Chevron 
Chevron 
Chevron 
Chevron 


ew 


Item No. 


36TC99 
36ТА03 


36ТА33 


36TK36 
36TL57 
361172 
36TM63 
36T633 
36ТЕ96 
36RW35 
36RV29 
36RZ87 


36RX30 
36TCO9 
36TJ75 
36RT26 
36RV59 
36RU83 
36RT41 
36TH24 
36TH99 
36TH84 
36TF57 


36RW95 
36RV44 


36RT77 
36RU38 
36RT56 
36RY66 


368242 


367045 
138727 
368068 
36RR89 
36RR47 
36RR59 
36RR74 


36RT05 
36RT92 
36RV89 
36RT11 


ew 


Item No. 


36TD01 
36TA04 


36TA34 


36TK37 
36TL58 
36TL73 
36TM64 
36T634 
36TE97 
36RW36 
36RV30 
36RZ88 


36RX31 
36TC10 
36Т.76 
36RT27 
36RV60 
36RU84 
36RT42 
36TH25 
36TJ01 
36TH85 
36TF58 


36RW96 
36RV45 


36RT78 
36RU39 
36RT57 
36RY67 


36RZ43 


36TD46 
13R728 
36RU69 
36RR90 
36RR48 
36RR60 
36RR75 


36RT06 
36RT93 
36RV90 
36RT12 


10"W 


Item No. 


36TD02 
36ТА05 


36TA35 


36TK38 
36TL59 
36TL74 
36TM65 
36TG35 
36TE98 
36RW37 
36RV31 
36RZ89 


36RX32 
36TC11 
36TJ77 
36RT28 
36RV61 
36RU85 
36RT43 
36TH26 
36TJ02 
36TH86 
36TF59 


36RW97 
36RV46 


36RT79 
36RU40 
36RT58 
36RY68 


368244 


36TD47 
13R729 
36RU70 
36RR91 
36RR61 
36RR49 
36RR76 


36RT07 
36RT94 
36RV91 
36RT13 


Multi-Ply Conveyor Belting 


Constructed with an internal layer of strong, woven fabric surrounded by 
protective top and bottom covers. Replace a worn or damaged conveyor belt 

to prevent belt malfunction and conveyor downtime. Belts priced by the foot; 
minimum order quantity of 15 ft. All belts on this page are black; additional color 


options available on Grainger.com®. 


Low-Friction—Coated to reduce 
friction so items can slide freely when 
diverted. It can also travel under 
accumulated items without damaging 
them. 


Light-Duty—Suitable for conveying 
lightweight packages with intermit- 
tent use. 


High-Grip—tTextured or coated to 
increase friction between the belt 
surface and conveyed items. Suitable 
for moving items up an incline or 
keeping items from sliding side-to- 
side on the belt. 


Oil-Resistant—Resists absorbing 
oils from conveyed items or produc- 
tion environments. Suitable for 
manufacturing facilities and similar 
applications with oil exposure. 


Low-Stretch—Resists stretching 
and reduces the chance that the belt 
will move or slip during conveying 
tasks. Suitable for applications that 


12"W 14"W 16"W 18"W 
Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
367003 | 367004 | 36TD05 | 367006 
36TA06 | 36TA07 | 36TA08 | 36TA09 
36TA36 | 36TA37 | 36TA38 | 36TA39 
36TK39 | 36TK40 | 36TK41 | 36TK42 
36TL60 | 36TL61 36TL62 | 36TL63 
36TL75 | 36TL76 | 36TL77 | 36TL78 
36TM66 | 36TM67 | 36TM68 | 36TM69 
367036 | 367037 | 367038 | 367039 
36TE99 | 36ТҒ01 36TF02 | 36TF03 
36RW38 | 36RW39 | 36RW40 | 36RW41 
36RV32 | 36RV33 | 36RV34 | 36RV35 
36RZ90 | 36RZ91 | 36RZ92 | 36RZ93 
36RX33 | 36RX34 | 36RX35 | 36RX36 
36TC12 | 36TC13 367014 | 367С15 
367Ј78 | 36TJ79 | 36TJ80 | 36TJ81 
36RT29 | 36RT30 | 36RT31 | 36RT32 
36RV62 | 36RV63 | 36RV64 | 36RV65 
36RU86 | 36RU87 | 36RU88 | 36RU89 
36RT44 | 36RT45 | 36RT46 | 36RT47 
36TH27 | 36TH28 | 36TH29 | 36TH30 
36TJ03 | 36TJ04 | 36TJ05 | 36TJ06 
36TH87 | 36TH88 | 36TH89 | 36TH90 
36TF60 | 36TF61 36TF62 | 36TF63 
36RW98 | 36RW99 | 36RX01 | 36RX02 
36RV47 | 36RV48 | 36RV49 | 36RV50 
36RT80 | 36RT81 | 36RT82 | 36RT83 
36RU41 | 36RU42 | 36RU43 | 36RU44 
36RT59 | 36RT60 | 36RT61 | 36RT62 
36RY69 | 36RY70 | 36RY71 | 36RY72 
36RZ45 | 36RZ46 | 36RZ47 | 36RZ48 
367048 | 367049 | 36TD50 | 367051 
13R730 | 13R731 | 13R732 | 13R733 
36RU71 | 36RU72 | 36RU73 | 36RU74 
36RR92 | 36RR93 | 36RR94 | 36RR95 
36RR62 | 36RR50 | 36RR51 | 36RR65 
13E771 | 36RR63 | 36RR64 | 13E772 
36RR77 | 36RR78 | 36RR79 | 36RR80 

— 36RT08 | 36RTO9 — 
36RT95 | 36RT96 | 36RT97 | 36RT98 
36RV92 | 36RV93 | 36RV94 | 36RV95 
36RT14 | 36RT15 | 36RT16 | 36RT17 


Find even MORE on Grainger.com? 


require proper belt tension as items 
are conveyed. 


Extreme-Temperature—Withstands 
exposure to very high or very low 
temperatures. Suitable for conveying 
very hot or very cold items and for 
moving items in industrial refrigera- 
tors, freezers, or ovens. 


Fire-Retardant—Coated to resist 
ignition when exposed to flames. 
Suitable for environments with 
flammable materials, such as grain 
elevators and wood shops. 


Heavy-Duty—Can withstand 
demanding conveying applications 
with heavy loads or continuous use. 


Cleated—Has raised ridges that 
grab items more effectively than 
high-grip belting. Suitable for moving 
loose items up a steep incline while 
preventing them from rolling or sliding 
off the belt edge. 


20"W 24"W 30"W 36"W 
Item No. | Item No. | Item No. | Item No. 
367007 | 367008 | 36TD09 | 36TD10 
36TA10 | 36TA11 | 36TA12 | 36TA13 
36TA40 | 36TA41 | 36TA42 | 36TA43 
36TK43 | 36TK44 | 36TK45 | 36TK46 
36TL64 | 36TL65 | 36TL66 | 36TL67 
36TL79 | 36TL80 | 36TL81 36TL82 
36TM70 | 36TM71 | 36TM72 | 36TM73 
367040 | 36TG41 367042 | 367643 
36TF04 | 36TF05 | 36TF06 | 36TF07 
36RW42 | 36RW43 | 36RW44 | 36RW45 
36RV36 | 36RV37 | 36RV38 | 36RV39 
368794 | 368795 | 36RZ96 | 36RZ97 
36RX37 | 36RX38 | 36RX39 | 36RX40 
361616 | 36TC17 | 367018 | 36TC19 
36Т/82 | 36TJ83 | 36TJ84 | 36TJ85 
36RT33 | 36RT34 | 36RT35 | 36RT36 
36RV66 | 36RV67 | 36RV68 | 36RV69 
36RU90 | 36RU91 | 36RU92 | 36RU93 
36RT48 | 36RT49 | 36RT50 | 36RT51 
36TH31 | 36TH32 | 36TH33 | 36TH34 
36TJ07 | 36TJ08 | 36TJ09 | 36TJ10 
36TH91 | 36TH92 | 36TH93 | 36TH94 
36TF64 | 36TF65 | 36TF66 | 36TF67 
36RX03 | 36RX04 | 36RX05 | 36RX06 

— 36RV52 | 36RV53 | 36RV54 
36RU45 | 36RT85 | 36RT86 | 36RT87 
36RT84 | 36RU46 | 36RU47 | 36RU48 
36RT63 | 36RT64 | 36RT65 | 36RT66 
36RY73 | 36RY74 | 36RY75 | 36RY76 
368249 | 368750 | 36RZ51 | 36RZ52 
367052 | 367053 | 36TD54 | 367055 
13R734 | 13R735 | 13R736 | 13R737 
36RU75 | 36RU76 | 36RU77 | 36RU78 
36RR96 | 36RR97 | 36RR98 | 36RR99 
36RR52 | 13E773 | 13E774 | 13E775 
36RR66 | 36RR67 | 36RR68 | 36RR69 
36RR81 | 36RR82 | 36RR83 | 36RR84 
36RT10 — — — 
36RT99 | 36RU01 | 36RU02 | 36RU03 
36RV96 | 36RV97 | 36RV98 | 36RV99 
36RT18 | 36RT19 | 36RT20 | 36RT21 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Belt Conveyors & Tools 


Medium-Duty Slider ASHLAND CONVEYOR 
PRODUCTS 

Bed Belt Conveyors а 
General-purpose, powered conveyors are suitable for moving light items and 
items with small or irregularly shaped bottoms. Each has a motor that moves FIXED | VARIABLE i 

i icti SPEED | SPEED em 
a wide PVC belt over a metal bed. Friction between the belt and surface Maximum| 60FPM | 6-60 FPM For Use With No. 
helps control speed on declining conveyor sections. The belt also keeps Belt Overall — Load Item Item Replacement Belt for Ashland Slider 
items stable, and moves them at a consistent speed and spacing. Commonly Width Length Capacity i zu Bet, Conveyors, Black FVC 120 ЕБ — 
used in sorting, packing, inspection, assembly, testing, manufacturing, distri- вш тг — 43515 | 3MY69 | 2WJNS 3MYG9, 2WJNS, 42X864, 42X856  1PEBS 
bution, and warehouse applications. Units less than 16-ft. long include 2 168 4101В | 1PEB3 2WJN6 ТРЕВЗ, 2WJNG, 42X865,42X857 ТРЕСТ 
adjustable-height H-stands; those longer than 16 ft. include 3 stands. Sealed 8 T die E atte WES JEER, ANE GT ES T E 
and prelubricated bearings. 4"D steel beds. Powder-coated steel frames. 30in —Ó16«—— 380ib | 1PEB6 | 2WJP1 iPEBO 2WJPi,42X869,42X861 1PECS 
Note: Field assembly required; units are nonreversing. 21ft 350Ір | 1PEB7 | 2WJP2 1PEB7,2WJP2, 42X870, 42X862 — 1PECG 


Conveyor Belt Lacing and Lacing Tools 


These mechanical fasteners allow conveyor belt instal- 
lation without having to disassemble the entire system, 
minimizing downtime. Require tools for application. 


Clipper Lacing—Wire-hook lacing Staple-Style Alligator Lacing— 
provides a strong grip across the Conjoined plates provide a strong Clipper Lacing Alligator Lacing, 
width of the belt and won't weaken connection that minimizes flex and Galvanized 
the belt's internal support layer, to fatigue at the joint. Larger surface 
help retain belt integrity. Low profile area improves abrasion resistance. 
minimizes noise, helps reduce lacing Use in light- and medium-duty 
wear, and provides a smooth surface. ^ applications. 


Alligator Lacing—Hammer-on Bolt-Hinge Lacing—Provides Staple Lacing 
lacing provides uniform tension across а strong joint that can withstand Tool, ST5-5 
the width of the belt. Low-profile aggressive belt tensioning, and is aoe Ready Set 
design minimizes noise, helps prevent flexible enough to travel over small Lacer 
lacing wear and tear, and provides a pulleys. Conjoined hinged plates are Clipper Lacing z 
smooth surface. Use on belts of any fastened to the ends of a conveyor Tool, #36 Clipper Lacing Tool, | 
width. Requires hammer for simple belt with bolts that can be removed for Vice Lacer 14" Microlacer 
installation. belt length adjustment. Installation Tool 
Lacing Lacing Belt Item Pkg. Lacing Lacing Belt Item Pkg. Mfr. Item 
Number — Length — Thickness No. Qty. Number Length — Thickness No. Qty. Lacing Tool Type For Lacing Number Model No. 
Clipper Lacing Staple-Style Alligator Lacing Clipper Lacing Tools 
Steel Steel #36 28000350 21JV3 
Al 6in %in2in  2TJU8 24 RS62 12in МИвіп-Йіп 2ТКМ2 4 A 28000355 21JV4 
$2 12in  S&in-Yein  2TJV1 12 RS125  12in  Yéin-Yein 2TJU6 4 #2 28000360 АЙЕ 
Stainless Steel RS125 24 in Vs in-3e in 2TKJ2 4 Lacers — 28001425 2TKH4 
Hn 12in Усіп-Йіп  2TKH1 12 RS125  36in  %sin-ein 2ТКМ5 4 A 28000380 4AVEG 
$2 12in  S&in-/ein  13E789 12 RS187  12in sinin | 2TKJ6 4 #2 28000385 4AVE7 
Alligator Lacing RS187  24in esinin | 2TKJ7 4 12 28000362 13Е790 
Steel RS187 36in ^ %6in-% in 2TKN4 4 Staple-Style Alligator Lacing Tools 
#7 12in  9&in-/«in | 2ТЛ/9 4 Stainless Steel #62; 125; 187 28000367 13Е795 
#7 24in —Yin-Y«in 13Е791 4 RS125 12in  YVéin-Wein  — 2TKJ3 4 Lacers RS125, А5187, 8562 28001510 2TKK2 
#15 12in  Vein-Yein 2ТКН5 4 RS125  24in  JYéin-/ein  2TKJ4 4 #62; 125; 187 28000365 2TJV6 
#15 24 in Vs in-»p in 2TKH6 4 RS125 36 in Ys in-s in 2TKJ5 4 Bolt-Hinge Lacing Tools 
#15 36in Фіп-Узі! | 2TKH7 4 RS187 12in ЭХвіп-Йіі | 2TKJ8 4 550 28001545 2TKK9 
#20 12in  Yein-Yein  2TJV2 4 RS187  24in ЭХвіп-Йіп 2TKJ9 4 Templates 550 28001550 2TKL1 
#20 30in _ 9 іп-1віп 13Е793 4 RS187 36in Увіп-Йіп 2ТКК1 4 550 28001555 2TKL2 
Stainless Steel Bolt-Hinge Lacing Bolt Breaker 550 28001560 2TKL3 
#7 24in Эсіп-Уміп 13Е792 4 Steel Wrench 550 28001570 2TKL5 
#15 12in  Yéin-Yein 2ТКН8 4 550 18іп inin 2TKK3 1 Power Wrench 550 28001575 2TKL6 
#15 24in —Yéin-ein 2ТКН9 4 550 24in insin 2ТКК4 1 Power Boring Bit 550 28001580 2TKL7 
#15 36in — Yein-CYoein | 2TKJ1 4 550 36in іп-Йіп 2ТКК5 1 Wrench Bit 550 28001585 2TKL8 
Stainless Steel 550 28001590 2TKL9 
550 48in ainsin 13Е797 1 Quick Change Chuck 550 28001595 2TKN1 
Tensioners simplify bearing changes and help Tensioner Maximum Bearing Bearing Maximum 
i j { Retracted Adjustment Mount Mount Tension Item 
ensure proper tracking, with a modular design Length troke Slot Height Slot Width Ғогсе No. 
that adapts to application needs. An adjusting Carbon Steel Manual Screw Adjustment 
rod is enclosed in a protective telescoping aan Н in x in is in 70 р UK 
In In 16 In 16 In 
tube that helps prevent freeze-up. As the rod 1435in gin Tsin Tein 700b 33UK88 
is turned, the tube extends or retracts to adjust 11 in біп s in Asin 1,5008 330К90 
belt tension. 14 in Qin s in %ein 1,50010 330К91 33UK86 
: 11 іп біп 19e in sin 3,0001b 330К93 
Quick-Release 33UL14 has a toggle clamp 19% in 12in 1 віп Tsin 2,00018 330К95 
that allows faster tension and release than Stainless Steel Manual Screw Adjustment З 
6 “in 3 in Me in ТА in 100 Ib 33UL05 


manual tensioners. Excellent in applications 10%in Bin ein Tein 70018 — 33UL06 


where conveyor belts are frequently replaced Stainless Steel Quick Release Screw Adjustment 
or removed, such as food processing. 11 ^in біп 1546 in As in 1,500 Ib 33UL14 
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MATERIAL HANDLING 
Powered Conveyors & Magnetic Grates 


Roller 
Conveyor 


ASHLAND шл 
— 


Heavy-Duty Chain-Drive 
Powered Roller Conveyors 


For moving heavy items such as 
pallets, drums, and bulk containers in 
manufacturing, distribution, and other 
dirty or oily applications. Each section 
has a bed of sprocketed rollers that 
engage with the drive chain to help 
prevent slipping. Steel frames. 


Note: Roller spacing affects the size of the 
items that can be conveyed on it. The smallest 
item on the conveyor should be supported by at 
least three rollers at all times. 


Unpowered Extensions—Connect 
with powered drive sections to create 
a complete conveyor system. 


DRIVE UNPOWERED 
Between Maximum SECTION | EXTENSION 
Overall Frame Overall Roller Load Item Item 
. Width — Width — Length Spacing — Capacity Па. Мо. No. 
sim 2710 — 8f 5in 8000 45//55 | 45/Ү56 
27іп 10 ft 5in 800 Ib/ft 45VY53 | 45/Ү54 
өп Эп 50 ^ 5in 800lbft | 45М/51 | 45VY52 
DM п 1086 біл  8001/4 - 45WY49 | 45/Ү50 
5VEJ4 


BesTFLex 


Light-Duty Extendable 
Flexible-Frame Belt-Drive 
Powered Roller Conveyors 


Conveyors help minimize the effort required to move loads with rimmed or 
uneven bottoms. Excellent for loading and unloading trailers, creating temporary 
assembly lines, and adding length to an existing conveyor. The accordion-style 
aluminum frames can stretch, curve, and contract to change length and shape, 
or collapse for compact storage. Rollers are self-tracking to ensure that items 
follow conveyor curves. Locking swivel casters allow units to be rolled into 
position. 

Note: Roller spacing affects the size of the items that can be conveyed on it. The smallest item on 
the conveyor should be supported by at least 3 rollers at all times. 


Overall Width 
24 in 30 in 

Overall Maximum Roller Item Item 
Length Roller Spacing Load Capacity Di. | No. 1 №. 

12 ft Up to 5 in 100 Ib/ft 1%in SYDF3 | 5VEJ1 

24 ft Up to 5 in 100 Ib/tt 1 їп SYDF4 | SVEJ2 

36 ft Up to 5 in 100 ib/ft Twin 5YDF5 | 5МЕЈЗ 

48 ft Up to 5 in 100 Ib/ft 1 іп SYDF6 | SVEJ4 
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Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


H-Stands sold separately on page 1113. 


Rectangular Grate 
34TAO1 


Round Grate 
34ТА09 


unm 


Tube Magnet 
34TA17 


Magnetic Separators 


High-strength magnets remove metal shavings and contamination from 
conveyors. They help prevent ferrous particles and parts from contaminating the 
product, causing damage in machinery downstream, and potentially creating a 
spark that could ignite explosive materials. 

Ceramic magnets capture large ferrous contaminants such as nuts, bolts, or 
staples. 

Rare earth magnets capture fine or weakly magnetic material such as rust or 
scale. 


Grate Magnets—Made up of magnetic tubes arranged in a grid and welded 
into a frame. They drop into openings on steep-sloped hoppers, odd and irregu- 
larly shaped hoppers, floor openings, vertical closed chutes, and ducts. As bulk 
material falls through the grate during conveying, any ferrous particles and 
parts stick to the face of the magnetic tubes, removing them from the conveyed 
material. 


Tube Magnets—Can be passed over bulk materials to attract and remove 
ferrous particles. Multiple tubes can be screwed onto stainless steel tie bars to 
create custom-configured grates. 1"-dia. 


CERAMIC RARE EARTH 
Overall Overall Item Max. Magnetic Item Max. Magnetic 
Н Length .. Width | Мо. Pull Strength | — No. Pull Strength. 
Rectangular Grate Magnets - 
біп біп 34ТА01 20 oz 34ТА28 80 oz 
10 in 34TA03 20 oz 34TA30 80 oz 
8in 8in 34TA02 20 oz 34TA29 80 oz 
10 in 10 in 34TA04 20 oz — — 
12in 12 in 34ТА06 20 oz — — 
16 in 34ТА07 20 oz 34TA34 80 oz 
14 in 14 in 34TA08 20 oz — = 
CERAMIC RARE EARTH 
Dia. Item Max. Magnetic Item Max. Magnetic 
(in.) No. Pull Strength No. Pull Strength 
RoundGrate Magnets | 0 s Lu Ей 
6 34ТА09 20 07 | 34TA36 80 oz 
8 34TA10 20 07 34TA37 80 oz 
10 = = 34TA38 80 oz 
14 — — | ЗАТА40 80 oz 
16 34TA14 20 oz 34TA41 80 oz 
18 — — | 34TA42 80 oz 
20 34TA16 20 oz 34ТА43 80 oz 
CERAMIC RARE EARTH 
Overall Tube Magnet Item Max. Magnetic Item Max. Magnetic 
. Length Diameter No. Pull Strength No. Pull Strength 
Tube Magnets 
4in lin 34TA17 20 oz 34TA44 80 oz 
6in lin 34TA18 20 oz 34ТА45 80 oz 
12 in lin 34TA21 20 oz 34TM8 80 oz 
14 in Tin 34ТА22 20 о2 - - 
24 in lin 34TA27 20 oz — = 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Conveyor Brushes 
Brush ” A 
TAN | S Face Overall Bristle Bristle Bristle — Item % i 
INGOREORBATED Length Length Diameter Material Color | No. 
H Light-Duty 
Conveyor Cylinder Brushes з па. Brus tor n snart 
" ; 30 in 30in 0.012 in Nylon Natural 1VKF1 
These long, tubular brushes each consist of a strip 30in  30in 0.018in Nylon Natural 1VKF3 
brush wrapped around a cylindrical metal core. 30in —30in ; 0081 Nylon Black — 1VKFS Brush 
inht. - i 4 in-dia. Brush for 72 in Shaft Face Overall Bristle Bristle Bristle Пет 
Light-duty brushes have open-wound nylon bristles 30in  30in 0.012in Nylon Natural 1VKF7 Length Length Diameter Material Color Мо. 
for lightly cleaning and positioning conveyed items. 30in  30in 0.018in Nylon Natura  1VKF9 6 in-dia. Brush for 1 in Shaft 
They are effective in wet or intermittently hot 30in  30in 0.03іп Nylon Natural 1VKG2 18in 20іп  0.02in Polypropylene Black — 1VKK1 
" inm- Medium-Duty 20 in 22in 0.02іп Polypropylene Black ТҮККЗ 
environments. Medium duty brushes have closely 4 in-dia. Brush for 1 in Shaft 24 in 26in 0.02іп Polypropylene Black —1VKK5 
wound polypropylene bristles and are typically i2in 14in 0.006іп Polypropylene Black 18А162 36in 38in  0.02in Polypropylene Black 1VKK9 
mounted under conveyors to clean belts, chains, and 18 in 20in 0.006іп Polypropylene Black — 1VKH7 48 in 50in 0.02in Polypropylene Black 1VKL2 
20 in 22in 0.006 in Polypropylene Black ТҮКН9 10 in-dia. Brush for 1 in Shaft 
other components. They can also clean, debur, sort, 24in 26in  0.006in Polypropylene Black —1VKJ2 22in 24in  0.035in Polypropylene Black  1TCUS 
or position items. They resist water, chemicals, and 32in  34in 0.006іп Polypropylene Black 1VKJ4 20in  22in 0.035 іп Polypropylene Black 1VKN9 
oil, and maintain their stiffness when wet. 36 in 38in 0.006 іп Polypropylene Black — 1VKJ6 36 in 38in 0.035іп Polypropylene Black ТҮКР9 
; TANIS 
Conveyor Strip Brushes Қа Ды 
These conveyor strip brushes are typically mounted conveyors in material handling, packaging, food Bristle Material 


along conveyors to direct and separate items on 
the conveyor and clean debris from conveyed 
items and conveyor belts and parts. Also known as 
metal-backed strip brushes, they have a rigid metal 
backing with densely compressed bristles that are 
securely held in a U-shaped metal channel with a 


processing, and can be used for nonconveyor appli- 
cations such as a creating a barrier at the bottom 
of a door to keep out air, dust, debris, and other 
contaminants. 


Nylon— Provide good resistance to wear and 


abrasion and are effective when used in wet or 
intermittently hot environments. Max. operating 
temperature: 250°F. 


retaining wire. Models with stainless steel backing 
offer additional corrosion resistance. All brushes are 
installed into a compatible Strip Brush Holder (sold 


Bristle Trim 


A 2226 А T Қ Heigh 
separately on this page) to help maximize contact Horsehair—Durable, natural horsehair bristles will eight 
between the brush and conveyor when the brushis not abrade surfaces. Max. operating temperature: 
mounted. Strip brushes are typically mounted along 400°F. 

36 in 72 іп 36 in 72 іп 
Length Length Length Length 
Bristle Bristle Bristle Item Item Bristle Bristle Bristle Item Item 
Trim Height — Diameter — Bristle Type Material Bristle Color No. No. Trim Height Diameter Bristle Type Material Bristle Color No. No. 
Stainless Steel Backing Backing Size: 51 inH x 34 inW (#7) 
Backing Size: Vs inH x Vs inW (#2-1/2) 9 16 in 0.045 in — Crimped Wire Nylon Blaci — 1TCK1 
56 іп 0.006 in — Crimped Wire Nylon Blac! 1TCN8 1TCN9 Backing Size: 51 inH x 516 inW (#7) 
Backing Size: 346 inH x %s inW (#4) Me in 0.01 in Crimped Wire Nylon Blac 1VKR6 1VKR8 
3^ in 0.01 in Crimped Wire Nylon Blac! 1VKF6 1VKF8 1 Asin 0.014 in — Crimped Wire Nylon Blac! 1VKT1 1VKT3 
Backing Size: 51 inH x e inW (#7) 0.02 in Crimped Wire Nylon Blac! — 1VKT7 
116 in 0.014in — Crimped Wire Nylon Blac 1VKW2 1VKW4 0.014in — Crimped Wire Nylon Blac 1VKT9 1VKU2 
2 16 in 0.03 in Crimped Wire Nylon Blac 1TCK8 1TCK9 2 ie in 0.02 in Crimped Wire Nylon Blac! 1VKU4 1VKU6 
Steel Backing 0.03in Сгітреа Wire Nylon Blac 1TCJ1 1TCJ2 
Backing Size: vs inH x % inW (#2-1/2) 3.1%6 in 0.02in Сгітрей Wire Nylon Blac! 1VKU8 1VKV1 
Эд іп 0.006 in — Crimped Wire Nylon Blaci 1TCL9 1TCN1 0.03 in Crimped Wire Nylon Blac 1TCJ3 1TCJ4 
lin 0.008in — Crimped Wire Nylon Blac! 1TCN2 1TCN3 5 Asin 0.02 in Сгітреа Wire Nylon Blac! 1VKV3 1VKV5 
3in 0.012in — Crimped Wire Nylon Blac 1TCN6 1TCN7 0.045in Сгітреа Wire Nylon Blac! 1TCJ5 1TCJ6 
Backing Size: 346 inH x 346 inW (#4) 7 1s in 0.045 in — Crimped Wire Nylon Blac! 1TCJ7 1TCJ8 
34 in — Straight Wire — Horsehair Brown 1VKN8 1VKP1 9 16 in 0.045in Сгітреа Wire Nylon Blac 1TCJ9 — 
0.01 in Crimped Wire Nylon Blaci 1VKD9 1VKE1 Backing Size: "Ac inH x “As inW (#10) 
— Straight Wire Horsehair Brown 1VKP4 1VKP7 2in 0.014 in — Crimped Wire Nylon Blac 1TCP7 1TCP8 
134 in 0.01 in Crimped Wire Nylon Blaci 1VKE2 1VKE3 3in 0.02 in Crimped Wire Nylon Blaci 1TCP9 1TCR1 
0.014in — Crimped Wire Nylon Blac! 1VKE4 1VKE5 4in 0.02in ^ Crimped Wire Nylon Blac 1TCR2 1TCR3 
234in — Straight Wire — Horsehair Brown 1VKR1 1VKR4 біп 0.045in Сгітреа Wire Nylon Blac 1TCR4 1TCR5 
0.014 in — Crimped Wire Nylon Blaci 1VKE6 1VKE7 8 in 0.045in Сгітреа Wire Nylon Blac 1TCR6 — 
3 9A in 0.014in — Crimped Wire Nylon Blac 1VKE8 1VKE9 10in 0.045 in Сгітреа Wire Nylon Blac 1TCR8 1TCR9 
5% in 0.014 in — Crimped Wire Nylon Blaci 1VKF2 ШҰ) 
INCORPORATED 
Strip Brush Holders ж 
These holders allow compatible strip brushes to be mounted Mounting ^N 
ina variety of orientations in a conveying system. They help ИНЕ Flange Size 45° Mounting 
maximize contact between the brushes and conveyor as the For For Mounting Backing |LENGTH| LENGTH Flange Size 
brushes direct and separate items on the conveyor, support ^ Backing Backing Flange Material | Мет | Пет 
delicate items, and clean debris from conveyed items and Height Width Size ы-і Ма. 1 Ша, 
е , y 45° Angle Mounting Profile 
conveyor belts and parts. All holders can accept one brush Asin sin 1%in Aluminum | 1VKV2 | 1VKV4 45° Y 
strip, while double track models can accept two. The holder 50 Angle Mounting Profile 90° 
h p Id b B tible with the b ч i id ка dE ! Ип %in Ain Aluminum] 1TCU | 1TCUA Angle Angle 
should be compatible with the backing height and width о Asin Asin Tin Aluminum | 1VKR5 | 1VKR7 
the strip brush. Asin Asin 1 іп Aluminum | TVKW1 | 1VKW3 Ud 
f " | R | Asin ‘Asin 1%in Aluminum | 1TCV2 | 1TCV3 Mounting 
Aluminum—tThe brush's rigid backing slides into the Double Track Mounting Profile | p Flange Size 
channel in the holder, and the holder is then surface Asin ет Loin Aluminum] TVKWS | 1VKX2 
д A н z А H-Shaped Mounting Profile Mounting 
mounted using drilling or welding. Holder is corrosion- win vein ‘in Aluminum) 1TCUS | 1TCU6 Flange Size 
resistant anodized aluminum with a clear finish. Yin 1%in Aluminum | TVKT8 | 1VKU1 
Yoin М. А Stainless 
Stainless Steel—The brush's rigid backing slides into uis Щ : in Steal | TWKXB | ТҮКҮІ Double 
the channel in the holder, and the holder is then surface ее ein ^in Aluminum | 1VKX4 | ТУКХВ Track Y 
ina drill i Eai Hsin Sisin qin Stainless | ayxyg | 1vkY5 
mounted using drilling or welding. Holder is suitable for use 16 Steel H-Shaped 
in high temperatures and corrosive environments. ‘Asin жіп 2 —Aluminum| 1TCV4 | 1TCVS 
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MATERIAL HANDLING 
Flexible Doors & Door Strips 


Smooth 


Ribbed 


Industrial PVC 
Strip Doors 


Strip doors reduce air loss at doorways, creating a more comfortable work 


52ММ81 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Flexible PVC 
Bulk Rolls 


Material comes in several compounds 
to meet a wide variety of applications 
for doorways, curtains, and other 
partitioning requirements. 


environment while saving energy costs. Standard smooth strips are the most 
economical while ribbed PVC materials will reduce scratches and last longer. 
Cooler/Freezer strips will resist cracking in subfreezing temperatures. These kits 
include Save-T-Loc? universal mounting hardware and safety orange end strips. 


STANDARD COOLER/FREEZER 
Smooth Ribbed Smooth Ribbed 
Item Item Item 
Strip Width Strip Thickness Rolllength | — No. | Мо. No 
061 75ft | S2NMBi | 52NM83 S2NM95 - 
6 in 150 ft 6GJH4 | 52ММ84 52NM96 
08 | 6GJH5 | - = 
75 ft 6GJH6 | 66JJ6 66JJ8 - 
8 in 150 ft 361141 | 3ТА95 3TB40 — 
300 ft 3TA92 | — 
75ft 6GJH7 | 6GJJ7 669 
12in 150 ft 3TA93 3TA94 3TB41 
200ft | 361742 | — | — 
ieh 100ft | 66)Н8 | 361743 52NM97 
150 ft 52ММ82 | 52ММ85 52NM98 - 
e 


/ 


LLC 


5LY40 


Rip-A-Strip? Rolls Replacement Strips 


Prepunched PVC strips come on a continuous roll, scored at the length specified, 
allowing strips to be separated without tools. 


STANDARD COOLER/FREEZER 
Smooth Ribbed Smooth Ribbed 
Strip Strip Strip No.of Roll Item Item Item Item 
Width Length Thickness Strips Length | Мо. No. No. No. 
Bin 7131 10 758 | 52NM25 | 52NM37 | 52NM49 | 52NM65 
_ 7ft3in 20 150 ft 52ММ50 | 52NM66 
713 in 10 75% 52NM51 | 52NM67 
gin 7ft3in 20 150 ft 
9 75 
18 150 ft 
9 75 52NM41 
18 1501 52NM42 
А 7 75 ft 5LY45 
"ein 14 1504 | M 
6 15 
12  150ft 
141 7 1001 
А 10 150 ft 
ains 6 100 ІШЕ ММ МТ! 
9 150 52NM36 52NM64 | 52NM80 
= 


Industrial Strip 
Door Hardware 


a Compatible with TMI materials. 


Save-T-Loc®—Save-T-Loc® studded pins on 
2" centers secured with keyhole retainer bars 
and locking tabs. 


STANDARD COOLER/FREEZER 
Smooth Ribbed Smooth Ribbed 
Strip Opening Opening No. of % Item Item Item Item 
Width — Width — Height Strips Overlap, — No. Мо. No. No. 
3ft tt 9 67 390443 52NL65 | 393455 52NL85 _ 
біп 4% 71 12 67 
5ft 7 15 67 
6f 7f 18 67 
3 ГАІ 6 50 
3ft 8ft 6 50 
41 7f 8 50 
4 8 8 50 
; 5 7ft 10 50 
on 5 8t 10 50 
6ft 7ft 12 50 
61 8ft 12 50 B21 3TB29 | 39/4 39,44 
71 8ft 14 50 36LT09 | 52NL69 | 52NL77 | 52NL94 
8 8 ft 16 50 36LT10 | 36LT26 | 52NL78 | 52NL95 
7ft 10ft 10 67 3ТВ37 3TB30 | 39J466 | 390472 
8ft 8ft 12 67 3TB18 3TB31 39467 | 399473 _ 
8ft 10 ft 12 67 3ТВ19 3TB32 | 39J468 | 390474 
8ft 12ft 12 67 36LT19 | 52NL72 | 52NL84 | 52NM02 
9ft 10ft 13 67 361718 | 52NL70 | 52NL81 | 52NL98 
іш 0f 8ft 15 67 52161 | 36LT34 | 52NL79 | 52NL96 
108 — 10ft 15 67 3TB22 | 3TB24 39460 | 39J475 
ioft — 12ft 15 67 3TB23 318225 39477 39/476 
lift 10f 16 67 52NL63 | 52NL71 | 52NL82 | 52NL99 
12ft 8 18 67 52NL62 | 361135 | 52NL80 | 52NL97 
128 —10ft 18 67 52NL64 | 361138 52NM01 
121 —12ft 18 67 STA90 3TB26 39477 
12ft 14 12 50 39J447 | 39451 39,482 
tein МЕ 141 14 50 39J448 | 390452 39483 
148 — 161 14 50 39444 | 39J453 391484 
188 16 16 50 39454 39485 
йс 
Industrial PVC 
Replacement Strips 
These replacement PVC strips for 
strip doors are precut to length and 
prepunched with holes on 2" centers. 
They fit all TMI strip door hardware types. 
STANDARD COOLER/FREEZER 
Smooth Ribbed Smooth Ribbed 
Strip Strip No. of Item 
Strip Width Length Thickness — Strips | Мо. 
6in X 7ft3in _0.06in 5 52NM03 - 
Bin 7f3in 0.08іп 5 3TA96 
8ft3in i 5 3TA99 
8 ft 3 in 5 3TA97 
12in  10ft3in 5 3TA98 
12ft3in 5 3TB10 
16i 143 in 5 52NM04 | 3 | 92NM23 
16ft3 in 5 52NM05 | 52NM24 
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Find even MORE оп Grainger.com? 


Standard—Threaded studs on 2" centers, 
secured by retainer bars with locking nuts. 


GALVANIZED STEEL ALUMINUM 

Save-T-Loc? | Standard |Save-T-Loc?| Standard 

Item Item Item Item 

E No. | No . No. No. 

20! 82NM99 52ММ02/ 361177 | 52NN04 

f зї | 1\КСЗ | 3TB42 1VKC6 | 3TB34 

9 АХ 1VKC2 | 3TB43 | Т0КС5 | 31835 

“а  5bft| 1VKCi | 3TB44 | i1VKC4 | 3TB36 
c s$s бї S2NNOi | 52NN03 | 36LT73 | 52NNUS 
Ye 10 ft | — | — 36LT76 | — 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Flexible Doors & Door Strips 


Wi wees | Curtain Wall шш ш 
LLC age ч 
с „ Partitions Иіс 
Antistatic Industrial Curtains are PVC-coated polyester 
PVC Strip Doors with an optional clear vision panel. 

: : : The kits include roller track hardware 
Designed to reduce the buildup of static with universal track supports and 
electricity from contact with the material, hook/loop closures to link multiple 
dissipate static electric discharge, and curtains.  NFPA-701 Compliant. 
prevent dust and airborne particles from 
adhering. Aluminum mounting hardware. W " Ham 

Strip Opening Opening No. of % Item Solid Blue with Clear Vision Panel 
Width Width Height Strips Overlap Мо. 8 AEE10 
3 7 6 50 361149 6 ft 10ft 4EE11 
4 7 8 50 361750 12ft 4EE12 
5 7 10 50 361751 8 4EE13 
6 7 12 50  36LT52 12 ft 10ft 4EE14 
8in 3 8 6 50 36ІТ53 36LT49 12 ft 4EE15 
4 8 8 50 361154 8 4EE16 
5 8 150 361755 Strip — Strip Мо. of Item 24ft 10ft 4ЕЕ17 
6 8 12 50 361156 Width Length — Strips No. _ 12ft 4ЕЕ18 
8f 8 16 50 361757  ReplacementStrips — | Solid Blue 
8 8 12 67 361158 sip [ЁЗ 5 36LT66 8ft 4EE19 
8 10 12 67 361159 8ft3in 5 36LT67 6ft 10 ft 4ЕЕ20 
12іп 10 10 15 67 361160 8ft3in 5 36LT68 12 ft 4EE21 
10 12 15 67 361761 i2in 0ft3in 5 36LT69 8ft 4ЕЕ22 
12 12 18 67 361162 128 Зіп 5 361770 12 ft 19 i p 
8ft 4EE25 
24 ft 10 ft 4EE26 
12 ft 4EE27 
90° Curved Track 
Em ш — — 4EE28 
Mfc 
Specialty materials help reduce static 
discharge, block welding flash, or Sin Sip... Roll Пет 
ischarge, С Ing А Width Thickness Length Strip Color Мо. шен ш 
remain flexible at low temperatures. Welding y / 4 
i А Amber 
Strip зир Rol coor 1" Bin 008in 300f Jm. 6GJJ4 LLC 
Width Thickness Length Strip Color Мо. H 
Antistatic СЕРІ 12n олот zon VU. sus | Flexible PVC 
8in 0.08in 150ft Clear 361168 —.- А Red Weld = = 
и б12п 75й Clear 3614 81 0.08 in 3001 “ту BGJKO Swinging Doors 
12in 01210 150ft Clear 361165 Red Weld 
Cooler/Freezer 12in 012im 200% т SEIKI Opening ^ Opening Item 
h н Width Height No. 
біп  0.06in  300ft Clear 6GJJ3 Standard + = — 
біп 0.08in 300ft Сет 31838 дер 008in 30ft Сеш  6GJH9 Industrial Flexible PVC Swinging Door 
12in 0.12in 200ft Clear 3TB39 0.08in 60ft Clear 6610 8ft p pu 
9ft 9ft 4EY39 
10 ft 4ЕҮ40 
Industrial Swinging Door 
with Impact Panel А 
m 8ft 4EY41 
10 ft 4ЕҮ42 
of 9ft 4ЕҮ43 
10 ft 4ЕҮ44 


БЕН и 

WE. 
Walk-In Cooler/ 
Freezer Doors 


Designed to act as a secondary barrier for 
walk-in coolers and freezers, refrigeration doors 
are made from low-temperature PVC approved 
for incidental food contact. 


=] 
А. с 


Mounting HH 
Strip Opening Opening No. of Hardware Item Sliding Bug 
Width Width Height Gauge Strips — Material No. 
Strip Doors | Screens 
біп 3ft4in 7 ft 006 10 Polypropylene 1VKB7 . . | 
gin af 1 m i ч їп ПЕ 7 Polypropylene it = Simple under-header installation 
Sin 314i 7 008 7 — Aluminum 31833 Flexible sliding barriers keep out insects, birds, ЕЗІЛЕ Жау 
Replacement Strips "T —— gig and dust, while letting in sunlight and fresh air; 8ít 183135 
— Mounting help improve employee comfort and productivity, 8ft at 443136 
D Openi Openi Hard It ili itati -and- 
ee pening Mein" ЕГІНГЕ iom as well as facility sanitation. The roller-and-track CER 10% 482138 
Flexible Swinging Doors mechanism can be easily slid open or closed by 8и 483130 
Wsin —2ftl0in  6ft8in Stainless Steel 4EY32 a single individual. Hook-and-loop fasteners and 10ft $t 18140 
564 in 3ft 7ft Stainless Steel  4EY33 -rei i 
36a in 4ft 7ft Stainless Steel 4EY34 | Swinging p a "n RE sne р d | 101 483142 
%ea in 5ft 7ft Stainless Steel 4ЕҮ35 Doors Sides от the screen. A!- weather vinyl-coated poly- 12f 120 183143 
564 in 5ft 8ft Stainless Steel 4EY36 = ester construction is UV-resistant. 14ft 483144 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1119 


MATERIAL HANDLING 
Barrier Systems & Traffic Doors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ZipWall? Dust Barrier Systems 


ZipwALL 


Tapeless dust barrier systems are easy to set up, work with a variety of ceiling heights, and prevent damage to finished surfaces. 
Requires only one person for installation. 
Mfr. Item 
Description Includes Model No. 
ZipWall® Dust Barrier System Kits (Plastic Sheeting Not Included) 
101 (4) 10 ft Spring-Loaded Poles With Parts, (2) Standard Zippers and (1) Carry Bag ZP4 321058 
(4) Spring-Loaded Poles With Parts, (2) Standard Zippers and (1) Carry Bag SLP4 45АР93 
zipaio Dust Barrier Tool Kit (Includes Sheeting) 
(5) ZipWall 12 ft Spring Loaded Poles, (6) Foam Rail Span Adjustable Tapeless Seals, Foam Rail 
12 ft. x 16 ft. Tapeless Seal 2-Pack, (4) Wall Mounts, (5) Heads and Non Skid Plates, (5) Grip Disk Non Slip ZWTK 540647 
Pads, (2) Floor Adaptors, ZipWall Heavy Duty Zipper 2-Pack, Zip Door Standard Door Kit, (2) 
Edge Heads and Non Skid Plates, Zip Fast Reusable Barrier Panel Multi Pack, and Carry Bags 
ZipWall® Barrier Zippers and Doors Doer РАЗА АЕ Sins Header Bar witi О 
А ; | " oor Panel, 4- in and 2- in Magnetic Strips, Header Bar with Clips 
] Magnetic Barrier Door Kit, 7 ft. 2 for 10 ft and 12 ft, 20 f ZipWall Spring Loaded Poles, Carry Bag i МОК 540046 
45AP93 Heavy-Duty Zipper, Pack of 2 p 7 ft Self-Adhesive Zippers, { 2) Flap Hooks, (1) ZipperKnife(TM) Sheeting Cutter HDAZ2 9UTK2 
(Plastic Sheeting Heavy-Duty Zipper, Pack of 12 (12) Self-Adhesive e uty Zippers, (12) Flap Hooks and (1) Plastic Sheeting Cutter HDAZ12 32V059 
Not Included) Standard Zipper, Pack of 2 2) 7 Ft. Self-Adhesive Zippers and (2) Flap Hooks А72 9/084 
Д ИИ 1 (2) Flap Hooks, Roll of Tape, Zippered Door ZDS 32/060 
ОЕ А Door, Built-In Zippers, Two-Sided Tape ZDC 320061 
ZipFast® Reusable Nylon Barrier Panels 
12ft Hx5ft. L — ZF5 45АР94 
12 ft. Hx 5 ft. L (3) 5 ft Wide Zippered Panel, 2 1? ft Wide Zippered Panel, Carry Bag ZFMP 45АР92 
12ftHx10ftL = 2410 — 45AR02 
Mfr. Item 
Description For Use With Color Model No. 
ZipWall® Poles 
ZipWall® 10, Includes (2) 10 ft Spring-Loaded Poles With Parts Dust Barrier System Kits Black ZP2 32V057 
ZipWall® 12, Includes (2) Poles, (2) Sets Of Parts Dust Barrier System Kits Silver SLP2 4FPK3 
ZipWall® 12, Includes Pack of (6) 12 ft Spring-Loaded Poles with Parts Dust Barrier System Kits Silver SLP6 9VD17 
ZipWall® 20, Includes (2) 20 ft Spring-Loaded Poles With Parts Dust Barrier System Kits Red KT20 9X846 
ZipWall® Accessories 
Side Pack Kit, 6 Clamps, 6 3' Foam Rails, Bag Dust Barrier System Kits = SDPK 9X847 
FoamRail™ Tapeless Seals = Black FR2 45AP96 
ZipWall® Carry Bag, Polyester Dust Barrier System Kits Black with Red Trim CB1 9XA26 
ZipWall® 10 Carry Bag, Polyester Dust Barrier System Kits Black With Blue Trim ZPCB1 32V066 
Dust Barrier ZipHook Dust Barrier System Kits Black ZHK1 32V065 
Dust Barrier Floor Adaptor 12" Pole Black FA12 32V068 
Replacement Head/Plate Pack Dust Barrier System Kits = TPH1 9VDP1 
Replacement Non-Skid Plate, Pk. of 2 Dust Barrier System Kits — NSP2 8EYUS 
GripDisk™ Pk. Of 2 Dust Barrier System Kits Red GD2 9XA27 
32V061 Dust Barrier Floor Adaptor 10" ZipPole Blue FA10 32/067 
Adustable Tapeless Seal — Silver, Black SPN 48UH58 


Polyethylene Traffic Doors BB chase Doors 


= 24" bumpers included 

= 30" and 36"W doors are sold individually, all others are sold in pairs 
Polyethylene construction for durability. Corrosion-resistant panels have no 
gaps or joint seams. Double-acting V-Cam hinging system operates smoothly. 
Permanently lubricated needle-bearing roller assembly. 


>Please choose: Beige, Black, Burgundy, Cadet Blue, Chocolate Brown, 
Cloud Gray, Forest Green, Jade, Medium Brown, Metallic Gray, Navy, Red, 
Royal Blue, or White. 


H1816 H1839 H1814 
Window Window Item Window Window Item Window Window Item 
Door Height Door Width — Height Width No. Door Height Door Width _ Height Width No. Door Height Door Width — Height Width No. 
High Usage/Washdown Medium-Duty Heavy-Duty 
2 ft 6 in 18 in 12in H1816 2ft6 in 18 in 12 in H1814 7f 5ft 22 in i4in G4687 
75 3ft 16 in 16 in H1818 75 3ft 16 in 16in H1815 6ft 22 in 20 in G4689 
5ft 16 in 16 in H1836 5ft 16 in 16 in H1831 m 6ft 22 in 20 in G4690 
6ft 16 in 16 in Н1839 6ft 16 in 16in H1835 8ft 22 in 20 in G4691 
8f 3ft 16 in 16 in H1822 m 6ft 16 in 16 in H1837 gft 8ft 22 in 20 in G4692 
ТЕ 16 in 16 in H1850 8 ft 16 in 16 in H1843 10 ft 8 ft 22 in 20 in G4693 
gft 8ft 16 in 16 in H1853 
10 ft 8t 16 in 16 in H1855 
Flexible Traffic Doors — Eiche Doors 
» Textured vinyl construction with PVC body Ш h 
» 36"W doors are sold individually, all others are sold in pairs Chase Doors 
Designed for heavy-traffic applications, these traditional doors provide Smooth Aluminum 
maximum opening clearance for wide loads. Replacement for existing T ffi D 
doors is fast and easy due to simple construction of a top-mounted гапіс Doors 
G2995 gravity hinging system. Easy-to-open doors weigh less than impact 
>Please choose: Forest Green, Navy, Metallic Gray, Medium Brown, Red, doors, making them ideal for light-duty 
Royal Blue, Chocolate Brown, or Black. 1 applications where cost and aesthetic 
ішті 12A736 appeal are considerations. 
Door Height Door Width Window Height — Window Width No. Item 
3ft 14in 15 in 62990 DoorHeight Door Width — Window Height Window Width Мо. 
7ft 5ft 14 іп 15іп 62992 Single Doors 
eft 14 in 15in 02994 Ті 3f 141п 9 in 12A736 
5ft 14 іп 15 іп 62993 Sit 3 tt 14 іп 9 in 12A737 
ett 6 ft 14 іп І5 іп 62995 Pair of Doors 
Tft 35 in 76 in H1829 8ft 5ft 14 іп 9in 12A739 
H1829 8ft 35 іп 88 in H1832 8ft 6ft 14in 9 in 12A741 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Dock Doors & Door Components 


А м 
А "American 
Garage Door Locking Components garage door supply inc 
Item 5MVG8 
Description Finish Brand No. 

Inside Slide Lock Galvanized American Garage Door Supply 5MVG8 В 
Inside Lock Mechanism Galvanized American Garage Door Supply 5MVG9 — 
Lift Handle Zinc American Garage Door Supply — 5MVH4 - 5MVG9 
Blank T-Handle For Use with Snap Locks Chrome — 1RBH8 —— 
Deadbolt Lock and Cylinder For Use with Slidable Locking Bar Locks Aluminum = 1XND2 5MVH4 
Outside Locking T-Handle Chrome — 1XNC9 

P А м 

"American 
garage door supply inc. 

Vertical Lift Garage 

= U-shaped bottom astragal 
protects against the elements 
and provides a positive seal 

= Heavy-duty 10-ball 5MUX2 
commercial rollers American’ 

= Hinges are 14-ga., hot- 3BR638 ‘garage door supply inc. 


dipped galvanized steel 
= Include all hardware needed to install 


Garage Door Rollers 


Noninsulated doors are embossed and ribbed steel. The exterior and inte- moner Width/ LM T пеп Rd 
rior are prefinished, then finish coated with baked-on polyester primer and Nylon (u) Len earings 0. ү. 
acrylic. Insulated doors feature polystyrene insulation bonded between 26-да. = 2 4in = 5MUY4 10 
substrate. Provide incredible strength and thermal protection. Flush wood grain ° б; Tn Steel 10 Ball 5MUYS 10 
embossed panels. Steel 
р 2 4V in Steel 10 Ball 5MUY1 4 
Minimum NONINSULATED  |INSULATED 2 Tin Steel 10 Ball 5MUY2 4 
Opening Opening Height Includes Item Item 2 9in Steel 10 Ball 5MUYS 4 
Door Width — Height Width — Clearance — Windows No. No. 3 4in Steel 10 Ball 5MUX8 4 
7H Bin 10 ft 76 in 21ft Yes 36R638 36R686 3 Tin Steel 10 Ball 5MUXS 4 
8ft 8ft 7 ft 10 in i7ft No 36R664 36R713 3 9 in Steel 10 Ball 5MUYO 4 
8ft2 in 8 ft 8ft 17 ft No 36R668 36R717 For Harsh Conditions, Stainless Steel With UHMW Polyethylene Tire 
8 ft2 in 9ft 8ft 19 ft No 36R669 36R718 2 41^ in Precision Chrome Steel, Sealed 5MUX2 4 
8 ft 2 in 10 ft 8 ft 21 ft No 36R670 36R719 3 Ti^ in Stainless Steel Sealed SMUX7 4 
9ft2 in 10 ft 9ft 21 ft Yes 36R654 36R703 2% 4V in — 5MUXO 4 
36R944 5MVE4 
m А ы 
"American 
garage door supply inc. 
H - D. is ™ 
Extension Springs ‘American cm 
= Double-end loop style 
= Sold in pkg. of 2 Garage Door Drums, 
All extension springs include high-quality, black- 
coated spring wire and are rated for a minimum of Pulleys, and Cable 
10,000 cycles on an appropriate door height and Assemblies 
weight. Color-coded for easy identification. Max 
нет Wt. Нет 
Description No. Description (Lb) ^ No. 
Garage Door Extension Spring Drums and Pulleys, Pkg. of 2 
7 ft High Garage Doors - 25" to 42" Stretch 3 in’ Cable Pulley 20010 SMVF4 | yy А м 
80 Ib Pull Per Pair 36R944 4 in" Cable Pulley 20018 5MVF5 "American 
90 Ib Pull Per Pair 368945 Commercial Drum - Keyed 1,000 10 5МҮҒ0 ‘garage door supply inc. 
ТІПТІ Ри Fer Pair 368246 High Lift Drum - Keyed EN 
ull Per Pair 47 j А 
120 Ib Pull Per Pair 36R948 Light Commercial Drum - Keyed 75010  5MVE9 Garage Door Hinges 
130 Ib Pull Per Pair 36R949 Residential Drum 53010 S5MVE8 
140 Ib Pull Per Pair 36R950 Specialty Coated Commercial Drum - Keyed 1,000 ІР 5MVE4 and Brackets 
150 Ib Pull Per Pair 36R951 i iah Li - 55010 5МУЕ5 
160 1b Pull Per Pair 36ң052- | _ Specialty Coated High Lift Drum - Keyed + 00015 SMVEG Mem Pkg. 
8 ft High Garage Doors - 27" to 48" Stretch Specialty Coated Light 7501) 5ММЕЗ Description ^ Material Finish No. Оу. 
80 Ib Pull Per Pair 36R953 Commercial Drum - Keyed Garage Door Hinges 
90 Ib Pull Per Pair 36R954 Specialty Coated Residential Drum 59010 SMVE2 #1 Heavy Duty Zinc Galvanized Steel 5MVA2 4 
100 Ib Pull Per Pair 36R955 Specialty Coa ed Vertical Lift Drum - Keyed 98501)» SMVE7 #2 Heavy Duty Zinc Galvanized Steel 5MVA3 2 
710 Ib Pull Per Pair 36R956 Vertical Lift Drum - Keyed 85010 SMVF3 #3 Heavy Duty Zinc Galvanized Steel 5MVA4 2 
120 Ib Pull Per Pair 36R957 STAINLESS GALVANIZED #4 Heavy Duty Zinc Galvanized Steel 5MVA5 2 
130 Ib Pull Per Pair 36R958 L Pkg. Item Item #5 Heavy Duty Zinc Galvanized Steel 5MVAG — 2 
140 Ib Pull Per Pair 36R959 Outside Dia. (in.) Qty. No. Includes, No. Includes Zinc Galvanized Steel 5MVA7 — 2 
150 Ib Pull Per Pair 36R960 Ye in 104in 2 |SMVF6 Thimble | 5SMVG2 Loop Only #6 Heavy Duty Stainless Mill Stainless 5MUZ 2 
160 Ib Pull Per Pair 36R961 Vein 116 in 2 |SMVF7 Thimble | 5MVG3 Loop Only Steel Steel 
Accessories Yin 140 in 2 |5MVF8 Thimble |5MVG4 Thimble #9 Heavy Dut Stainless — Mill Stainless 5MUZA 2 
Clip Extension Spring Cable Adjustment 36R962 1563/10000 in 140 in 2 |5MVF9 Thimble | BMVG5 Thimble y Bury Steel Steel 
Fork Extension Spring, 3" 36R963 Yin 64in 2 |5MVGO Thimble 5MVG6 Thimble Brackets 
Fork Extension Spring, 4" 36R964 1563/10000 in 164 in 2 |5MVG1 Thimble) — — Top Fixture - Steel Zinc Plated 5MVC7 2 
Tandum Hookup Kit Extension Springs 36R965 ә in 164in 2 = —  |5MVG7 Thimble Adjustable 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1121 


MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. 
Garage, Dock & Truck Door Parts Details on page А1. 


Description Color L w H No. 
Threshold Kits 
10 ft Single Gray 10 ft 3 Фіп Y in 5MFHO 5MVD7 
20 ft Double Gray 20 ft 3 іп Vb in 5MFH1 
> CHOOSE: Overall Overall Overall Item 
Type Color Length Width Height No. 
Seals for Top and Sides _ . * E м 
Nonadhesive Brown, White 9 2^in — G2344 "American 5MVJ4 
Bottom Seals garage door supply inc. 
Base Mount PVC Vinyl, Black 9 1%in = 2RRT5 " 
Aluminum Flange Black 18 ft 1%1п — 2RRT6 
PVC Vinyl Replacement Black 9ft 2Win = 2RRT7 Garage Door Accessories 
for Base Mount Black 18 ft 2 % in = 2RRT8 Inside Outside Item Pkg. 
Black 9ft 2in Tin 2RRT9 Description Finish Dia. Dia. No. Qty. 
Rubber Nail-On, No Flange Black 16 ft 2in lin 2RRU1 Garage Door Bearings 
Black 100 ft 2in tin 2RRU2 Stainless Steel Greasable Bearing ; = 
with Aluminum Housing Stainless Steel 1 5MVD5 2 
Steel Freeway Bearing - 3 in Hole to Hole — Zinc Plated 1 2in 5MVD6 4 
Steel Football Bearing - 3 in Hole to Hole — Zinc Plated 1 — 5MVD7 4 
L Item Pkg. 
Description Material Finish (in.) No. Qty. 
Gara е Boor, Fasteners 
x 36T071 elf Driller Hinge Screw " = А 
With Rubber Washer 400 Stainless Steel lin 5MVAO 24 
Self Tapper Hinge Screw " = | 
With Rubber Washer 304 Stainless Steel tin 5MVA1 24 
po а 
36T07E MEE Driller Steel Galvanized %in — 5MVD3 24 
Self Driller Hinge Screw Steel Galvanized — — —— SMVDi 24 
Item Self Tapper Hinge Screw Steel Galvanized Tin 5MVD2 24 
Overall Length Brush Size Мо. Carriage Во Steel Galvanized 2Иіп  5MVD4 24 
45° Angle 114" Retainer Track Bolts Stainless Steel, lll Finish sin gwyHg 16 
1' Brush  36T075 Stainless Steel 
“А і ` m ТУ? Brush 367079 L Wem Pko 
American 3 Description Material (in.) No. Qty. 
garage door supply inc. 2 Brush 3601083 Counterbalance Hardware 
T Brush «361076 1A in Square Key Stock 304 Stainless Steel 3in  5MVD8 8 
Garage and 10ft 1W Brush 367080 ^ in Square Zinc Plated Galvanized Steel — 3in —5MVD9 8 
2'Brush 361084 Painted Coupler Painted Steel Tin 5MVEO 1 
Dock Door Brush i'Brush — 36T077 Coated Coupler Powder Coated Steel Tin 5MVET 1 
12 ft 1%" Brush 367081 Item Pkg. 
W th S І 2'Brush 367085 . Description For Use With No. Qty. 
ea er ea S 1" Вгивһ 367078 Aluminum Exhaust Ports і 
14% 1%" Brush 367082 Latching 3 in Up to % in Doors 5MVJO 1 
» Polypropylene brush 2'Brush ^ 36T086 Latching 3 in p to 2 in Doors 5MVJ1 1 
+ YI 7 Latching 4 i Up to % in D 5MVJ2 1 
Energy-saving overhead door brush  StalWSRedmer —— — | ehnan Up to 2 n Doors BMV)S —1 
weather seals help prevent elements plush Пет ^ Pkg. 
Я Бірі 10 ft 3'Brush 367072 Material No. Qty. 
from entering the building through 12ft 3'Brush —36T073 Leaf Bumper With Brackets 
gaps in or around the loading docks. 14 ft 3'Brush 367074 Steel SMVJ4 2 
36R789 36R805 36R791 36R815 36R813 теш ps 
36R780 Description No. Qty. 
P M 368796 [Door Cable Assembly 
< i 3 in Diameter 36R779 1 
Truck Door Parts "American Cable Anchor Bracket 368796 2 
52. RAT. E | 
All hardware is suitable for direct replacement on original OEM truck doors. For Tin Login OS 3 пала, БЕЙТ — 1 
additional parts, see Grainger.com®. 115 in Long x % in 0.D, 7 x 19 Strand 36R808 1 
120 in Long x % in OD, 7 x 19 Strand 36R809 1 
Item Pkg. 125 in Long x % in OD, 7 x 19 Strand 36R810 1 
Description No. Qty. 125 in Long x % in OD, 7 x 19 Strand 36R811 1 
Hinges 130 in Long x % in OD, 7 x 19 Strand 36R812 1 
Bottom Fixture Assembly 36R787 1 Counter Balance 
Center Hinge 36R788 4 Left Hand Cable Drum and Bearing Assembly 36R791 1 
Recessed End Mounting Roller Hinge 36R789 2 Right Hand Cable Drum and Bearing Assembly 36R792 1 
Flush Mounting Adjustable Top Fixture 36R790 2 Repair Tape 
Flush Mount Center Hinge 36R803 4 4 in x 15 mil x 100 ft 36R815 q 
End Hinge, Galvanized Steel, Flush 36R798 2 6 in x 15 mil x 100 ft 36R816 1 
Top Fixture, Flush Mount 36R804 2 Door Pull Strap Assembly 
Face Hardware 2 in x 18 in 36R813 1 
Lift handle 36R805 1 2 in x 24 in 36R814 1 
Locks Rollers for Overhead Truck Doors 
Lock Keeper 36R780 1 Zinc Galvanized Finish Stem and Steel Tire For Use with 1"D Track 36R786 4 
Latch Plate 36R781 1 Zinc Galvanized Finish Stem and Nylon Tire For Use with 2" Track 36R801 4 
Maximum Security Lock 36R782 1 Zinc Galvanized Finish Stem and Steel Tire For Use with 2"D Track 36R802 4 
1122 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MATERIAL HANDLING 
Overhead Door Openers & Controls 


COMMERCIAL ACCESSORIES 


LiftMaster Transmitters—Feature rolling ^ 46Y87 
m н яй code antiburglary technology. 
"American 315 MHz. 46K657 controls up to 
ыы nes four separate doors and includes 
Overhead two 5-year, 3V lithium batteries. 
3ZRX1 controls one door. 
Door Openers | | 
Note: 390 MHz frequency transmitters 
and Control and receivers are available; call 
1-800-GRAINGER (472-4643). On 
Systems Grainger.com®, search for "garage door 
COMMERCIAL opener accessories." 
% HP, 115V motor for 12 INDUSTRIAL 


Ъ HP, 115V continuous-duty 
motor for 25 cycles per hour, 

up to 80 to 90 cycles per day. 
Door closure timer can be set for 
5-sec. or 1-min. increments. 


Hoist-type door opener 2TRN1 


cycles per hour, max. 50 
cycles per day. 


Hoist-Type Door Openers— 
Floor-level emergency chain 
hoist with electric interlock 


allows manual operation. Commercial 


Max. Door Max. Door 
Width (ft.) Height (ft.) 


Description 


А RS has an emergency chain hoist Hoist-Type Door Opener, Right Hand Mount 22 14 
Adjustable-friction clutch е ergency Hoist-Type Door Opener, Left Hand Mount 22 14 
reversal system. Can be right with electric interlock. 36R922 rolley- Type Door Opener 29 14 
or left mounted. Include wall- through 36R924 are manually бошан Мимен 

operated chain hoists. Trolley- ULON NEMO артта - == 
mounted, 3-button control ransmitter for 3ZRX2 
station and standard solenoid AE 2. 81 to TButton Transmitter for 3ZRX2 = = 
brake. Prewired to accept ave, A TOW роте. SEAI 
sensing devices and optional UNIVERSAL ACCESSORIES Hoist-Type Door Opener, Right Hand Mount 22 24 

j j Hoist-Type Door Opener, Left Hand Mount 22 24 
jen 4... d Photo Eyes—Feature a noncon- Manual Chain Hoist Wall Mount - 1 in Bore — 18 
and transmitters an tact, infrared door-reversing Manual Chain Hoist Shaft Mount - 1 in Bore — 18 
3ZRX1. Sensor that provides protec Manual Chain Hoist Shaft Mount - 1% in Bore — 18 

Ж 22 16 
Trolley-Type Door Opener— tion on doors up to 30 ft. wide. 22 18 

rolley-Type Door Opener 

Solid double "L" rail handles Door automatically opens when 2 2 
heavier doors and allows beam is broken. Include emitter, Universal Accessories 
quick installation. Internal receiver, mounting brackets, and Universal Keyless Entry = = 
auxiliary reversal system. operator interface. Wall- or floor- POL тапете for GUR9S = = 
Wired to accept optional radio mounted. 6XZV7 is water- and NEMA d Pho 0 Eyes = = 
control receiver 3ZRX2. dust-tight. * Jack Shaft Mounting 


TE LECT RON 


Radio-Operated Control System 


Radio Control System—  3-Button Control Station— 
For use with all start and 3 controls allow separate 
stop operations and garage open and close operations 
door openers. as well as stop function. 
Operates on 24V power. 


6X891 


Extra Transmitters—Allow 


i Item 
control by multiple users. Description No. 
Check receiver code number -Radio Control System, 433.9 MHz 2ELV3 

n Extra Transmitter, 225 Mhz 6X893 
and set transmitter code to Extra Transmitter, 433.9 Mhz 2ELV4 
match receiver code. 3-Button Control Station 6X891 
x 4 ™ А 5 
"American iy 

garage door supply inc. 
NEMA 1 Control Stations for Serene 
Garage and Dock Doors | 

Item і 
Description No. Eccc p 

(2) Buttons with OPEN-CLOSE, Back Box, 36R988 

Momentary Contacts, Stainless Steel Faceplate á 

(3) Buttons with OPEN-CLOSE-STOP, Back Box, 36R989 

Momentary Contacts, Stainless Steel Faceplate 

(3) Oval Buttons with OPEN-CLOSE-STOP, 36R990 36R990 

Back Box, Faceplate Momentary Contacts 

(3) Buttons wit OPEN-CLOSE-STOP, Faceplate, 367005 

Momentary Contacts, Non-Metallic Enclosure 

(3) Buttons with OPEN-CLOSE-STOP, Double 36T008 —€ 


Pole Contacts, Non-Metallic Enclosure RE 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


*American 


garage door supply inc. 


Radio Controls for 
Garage and Dock Doors 


= Rated for continuous-duty 

= 318 MHz 

Compact garage and dock door radio controls 
provide easy access to doors. Additional 
controls available on Grainger.com. 


Radio Control Sets—36T057 includes 
Receiver 361039 and Transmitter 367056. 
Set 367058 combines Receiver 367039 and 
Transmitter 36T045. Set 367059 combines 
Receiver 367039 and Transmitter 367045. 


Radio Transmitters—Include 9V battery and 
visor clip. 367043, 367044, and 367046 have 

Open, Close, and Stop functions. Other models 
are single function. 


Item 

Type Voltage ForUse With Мо. 
Radio Control Set 
1 Channe — (1) Door 367057 
1 Channe = (2) Doors 367058 
1 Channe — (3) Doors 367059 
Radio Transmitter 
1 Channe 9V DC (1) Door 367046 
1 Channe 9V DC (1)Door 367064 
3 Channe 9VDC (3) Doors  36T045 
3 Channel - Beige 9/ DC (1) Door 367043 
3 Channel - Black 9V DC (1)Door 36Т044 
Radio Control Transmitter 
1 Channe 9V DC (1)Door 367055 
1 Channe 9V DC (1) Door 367056 
2 Channe 9VDC (2) Doors  36T065 


46K657 


er 
er 
American 
American 
American 
er 
er 
er 
er 


er 
er 
er 
er 


46K657 


3ZRX1 
3ZRX2 


2TRN1 
4UKX6 


Door Supply 36R922 
Door Supply 36R923 
Door Supply 36R924 * 


ж 


2TRN3 
2TRN4 
2TRNS 
2TRN6 


2TRL8 
6UR95 
6XZV6 
6XZV7 


36T046 


36T045 


лж. 


36T043 


36T055 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. 
Industrial Bicycles, Trailer Jacks & Yard Ramps Details on page A1. 


Industrial Tricycles 


» Front cantilever V-brakes brakes. Wide cruiser seat adjusts for 

= Durable steel frames differing heights. Large wire basket 

Industrial-quality tricycles are the on 437V12, 437V13, 437V16, and 
437V13 quick-and-easy way to get around 437V17. 


large facilities. Rider-friendly—these Basket—60-Ib. capacity. Fits 437V15 
3-wheel bikes are capable of handling and 437V19. 
various size loads. Easy-to-grab hand 


Load Wheel Item 
Description Capacity Dia. Spokes Color No. 
Bicycles 
250 Ib 24 in 0.08 ga Blue 437V12 
: 250 Ib 24in 0.08 ga Green 437V13 
Standard Duty Chain 250 Ib 24 in 0.08 ga Purple 437116 
250 Ib 24 in 0.08 ga Red 437V17 
Medium Duty Chain 350 Ib 24 in 0.08 ga Yellow 437V15 
Heavy Duty Chain 500 Ib 26 in 0.105 ga Yellow 437V19 
437V15 Б Basket 

Basket, 21 x 15 x 9 in 437/14 


Trailer-Stabilizing Jacks 
: Е Dayt em 
and Notice Sign yrs 


Jacks prevent up-ending jack under trailer. Two-way reversible 2W877—With 10"L lift screw. 
semitrailers not connected to ratchet for adjusting height. 14"-dia. dome-shaped base for max. 


26W613 4 ) us ied 
tractors, level trailers parked on leveling stability. Not made for lifting. 


slopes. and prevent landind dear 2W878—With easily reversible 2-way 
s sinkin a soft su 5. ratchet, 27"-dia. thread screw, and 1F144—12" adjustment range. 
High Manca steel. Flush type 12" adjustment range. 8"-dia. swivel 8"-dia. swivel head and 8"-dia. solid 
P ont) head, 8"-dia. solid rubber wheels. rubber wheels. 
zerk fitting for relubricating ad, 8 шыны 25а 
Acme screw. With reflective SPIN TOP JACKS NOTICE SIGN 
night-visible collar. Manually turned Acme thread screw Notifies drivers that OSHA requires 
,  GAS-ACTIVATED JACKS raises and lowers jack for fast installa- иѕе of trailer stabilizer jacks during 
tion and removal. loading and unloading. 
^  Gas-operated system auto- 
matically raises the stand and 
2W877 >шата Operator locks in place. ifii faac Static Load Adjustment — "S Hom 
iting Gapact арасі ange eel Dia. ran 0. 
HYDRAULIC JACK (e ні J 
i i Р 1 1 LI Safety 
Lift heavy loads using force Not Rated 100,000;5 _ 37inio48in 16іп Products 458840 
created by a hydraulic cylinder. 39% into 52%in 10іп Dayton 28W613 
The force is created by the pres- “Hydraulic | А : 
sure in the cylinder chamber. iat b 100,000 !b 41 into 47 in 10 іп Dayton 26W618 
RATCHET JACKS 39 in to 517^ in 10 in Dayton 26W612 
^ қ і "e 80,0001b __39 in to 51 in 8 in Dayton 4W287 
® NOTICE Ф Have 8"-dia. wheels. 40,000 Ib 397»intobiin Bin Dayton 3KR77 
А 39 in to 51% in 10in Dayton 26W614 
ALL UNATTACHED TRAILERS 4W287—Triangular base has 100,0001b 447 in to 57 in 10 in Dayton 26W615 
SHOULD BE NOSE 18" sides. Two-way reversible 50,000 Ib 39 in to 51 in 8 in Dayton 2W878 
SUPPORTED BY TRAILER ratchet with 2"-dia. thread Spin Top 41 in to 57% in 8in Dayton 26W617 
STABILIZING JACKS. screw allows a 12" adjustment 5,000 Ib 50,0001b ^ 44into5iin опе Dayton 2W877 
2 range. 8"-dia. swivel head. 44 into 51 in None Dayton 26W616 
26W611 | 40,000 Ib 39 in to 51 in 8in Dayton 1F144 
3KR77—Extra-wide 6"W x 24"L Not Rated 1000001 зву into 49% in 10in "000070 Safey евр 
lifting beam aids trailer support. носе Sign юш 
Two handles assist positioning Aluminum, 9% х111%6іп Dayton 26W611 
P 
«c» BLUFF 206280 
wt MANUFACTURING, INC. 
Telescopic Support Braces Steel Yard Ramps | 
Provide extra support for leveling and stabilizing floor These ramps are designed to load trailers from ground level. Тор side 
beams and joists during construction and repairs. members prevent run-off for forklift use. The usable width of 78" allows transit 


Telescopic style with removable pins lets you properly 


of most lift trucks and electric vehicles. 
position the brace for better leveling. End pad includes 


i i i Load Overall Overall Lowered Raised Item 
screw and turning bar for height adjustment. Welded Capacity Length Width Height Height Brand No. 
steel construction. 16.000 Ib 30 ft 84in 40п 721 Bluff  9DL31 

Min. Service Мах. Service No. of Сар. @ Min. Cap. @ Max. пет i 36 ft Including a 6 ft Level Off — 84 in 33 in 67 in Bluff 8АКЈ2 

20,00010 36 ft Including a 6 ft Level Off — 84 in 33 in 67 in Bluff 8АКЈЗ 

Height ( (in.) Height ( (in.) Sections Height ht n. ) Height ht (ln. .) M 70 in 40 in 72 in — — 32KG02 

19 in 36 in ; 3:738 5 883 3CA84 30,000 Ib -30 ft 84i — 40in —72in - 32KG03 

2 Sections 54 in 100 in 2 8,438 5,600 3CA85 ' 36 ft Including a 6 ft Level Off — 70 in 33 in 67 in —  32К005 
3CA84 54 in 150 in 3 11,200 2,588 ЗСА8З 36 ft Including a 6 ft Level Off — 84 in 33 in 67 in — 200280 
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MATERIAL HANDLING 
Dockplates, Dockboards & Ramps 


Dockplates, Dockboards, and Container Ramps 


Aluminum Dockplates—Nonskid tread plate. 
Zinc-plated handle or hand-holds on each side. 
Locking legs secure dockplate when in use. 


Aluminum Fork Truck Dockboards with 
Aluminum Curbs—Handle higher load capacities 
than dockplates. Feature safety curbs. Positive trac- 
tion treadplate with beveled entrance and exit lip. 
Legs allow easy fork truck positioning and secure 
dockboard when in use, for OSHA compliance. When 
using 3-wheeled fork truck, order dockboard with 
capacity at least four times the lifting capacity of the 
fork truck. 


Aluminum Fork Truck Dockboards with Steel 
Curbs—Structural steel safety curbs are bolted to 
each side of dockboard. When using 3-wheeled fork 
truck, order dockboard with capacity at least four 
times the lifting capacity of the fork truck. 


Aluminum Hand Truck Dockboards—Use with 
2-wheel hand trucks only. Diamond tread surface 
and beveled edges. Bolted locking legs for OSHA 
compliance. 


Container Ramps—For fast loading and unloading 
at ground level. Eliminate the need for queuing. 


Б” 8 


<<) BLUFF | 


7 MANUFACTURING, INC. ШАШЫ 


Polyethylene Dockplates—Designed for light- 
duty applications. Integrated guardrails and handles. 
Hardware included. Meet OSHA 1910.30(a). 


Steel Fork Truck Dockboards with Steel 
Curbs—Lever lift mechanism raises front edge of 
dockboard off the ground to allow for one-person 
operation. Lever automatically falls to rest position 
as dockboard is lifted. When using 3-wheeled fork 
truck, select capacity +20% greater than the lifting 
capacity of the fork truck. 


Load Overall Overall Service Item 
Capacity Length Width Height Range Brand No. 
4Bin 63in tintogin "eaw DU 610 
12,000 Ib amps 
i A i ;, Heavw Duty 
60in 63in 1into10in Ramps 60UG11 
Polyethylene Dockplates : 
7501 36in 35in 4in — 5AB23 
36in 48in 4in — 6PEC2 
Steel Fork Truck Dockboards with Steel Curbs 
36in 72in 5in — 6XX34 
100001548 in 60іп біпіо?іп Bluff 206233 
, 48in 72in 7 in — 411600 
60in 60in 7into9in Bluff 206234 
36in 72in 5in — 4W601 
48in 60in 5into7in Bluff 9GEN7 
48 Ш 2 in 5 Ino 7 in Bluff mE 
in in in — 
15,000 0-54 72іп ВУ — 4W602 
60in 60in 7іпіо9 іп Bluff 9HY65 
60in 72in  7into9in Bluff 206243 
72in 72in 8%іпіо 11 in Bluff SAKH9 
48in 72in _5into7 in Bluff 206248 
2000015 48in 84in 5into7in ^ — Bluff 200272 
" 72in 84in 87 into 11 in Bluff 206274 
72in 72in 872 іп їо 11 in Bluff 8XPZ3 


32KK41 


Load Overall Overall Service Item 
Capacity Width — Length — Height Range No. 
Solid Ramps - 4 % in Side Rail 
2,2001. 39 %in 101 2 to 37 in 1FC75 
2,500 Ib 29 in 8 ft 2 to 31 in 1FC74 
2.800 Ib 29 in 69 in 2 to 21 in 1FC73 
Threshold Ramps - Without Side Rail 
600 Ib 32 іп 8 in Yinto1%in 32КК47 
600 Ib 32in il0in X YeintoiYiin 32КК48 
600 Ib 32in 12 in linto2in 32KK49 
600 Ib 32in i6in  1/4into2/2?in 32КК50 
600 Ib 32in 24 in 2 into 4 in 32KK52 
600 Ib 36 in 16in 1%into2%in 32КК51 
600 Ib 36 in 24 in 2 into 4 in 32KK53 


Load Overall Overall Service Item Load Overall Overall Service Item 
Capacity Length Width Height Range Brand No. Capacity Length Width Height Range — Brand No. 
Aluminum Dockplates Aluminum Fork Truck Dockboards with Steel Curbs 
1,4001) 48in 30іп Тіп — 4LGV4 10,000 Ib 72in 60in 8% into 11 in Bluff 9MHDO 
1,800 15 60in 48іп 9 in = 4LGU7 15,000 10 60in 60in  7into9in Bluff 9MHD1 
1,900 15 48in 36in Тіп — 4LGV6 36in 60іп 5 in — 6XX29 
2,500 lb 36in 36in Sin = 4LGV3 20.000 Ib 36in 72in 5 in — 6XX31 
2,6001) 48in 48іп Тіп — 4LGV9 2 48in 60іп Тіп — 6XX30 
2,900 lb 48in 60in 7 in — 4LGU8 48 in 72in Тіп — 6XX32 
3,000 lb 30in 36in 4in = 4LGV5 Aluminum Hand Truck Dockboards 
3,300 15 30in 42 іп 4 in — 4LGV7 800 Ib 59 76 in37 Жіп 10 in — 6XW74 
3,5001Һ 36in 48іп 5in = 4LGU6 Steel Container Ramps 
3,600 lb 24in 36in 3 in — 4LGV2 60in 60in 7into9in Bluff 206252 
3,800 15 48in 48іп 7 in — 4LGU9 15,000 Ib 72in 60іп 8%into 11 in Bluff 206253 
4.10016 36in 60in 5 in — 4LGW1 72in 72іп 8% into 11 in Bluff 206258 
40000 24in 36in 1in Bluff 8Y787 200000 60in 72in 7into9in Bluff 206262 
5,200 lb 24in 48in 3in = age ‘Aluminum, Epoxy Grit Coat Container Fans ч 
5,3001) 36in 48іп Біп — 4LGW2 1 i А i вауу Dut 
BBDb dm буп Sin = ALBI 36in 36in 1іпіобіп à УУ оиу 600607 

} D in in in — n Р | я сауу Dut 
i380 iD Tim Zina а up? 8,0001b 48in 36in 1into8in i nanpa” 600608 

uminum Fork Truck Dockboards wi: uminum Curbs i ; ; ; вауу Duty 
5,000 Ib 30in 60in 3intodin = 6XW86 48in 45in tinto8in “Ramps 600609 
80000 48in 72in 5іпі0 in = 4W598 
15,000 ІҺ59%іп 60in 7into 10 in — 6XW90 
Aluminum Load Overall Overall Service Item 
W Ik R Capacity Width — Length — Height Range No. 

a amps Ramps with Handrails - 2 in Side Rail 

, 850 Ib 36 in 4 ft 4 in to 8 in 32KK68 
= Nonskid surfaces 850 Ib 36 in 5ft Sinto10in 32KK69 
1VKC9 and 1VKD1 to 1VKD8 have 3%"H curb. 80b 3n О 7 mte in ЭК 
1FC73 to 1FC75 have 414" H side rails to keep load " 850 р ТЇК 36 Um m RR " Ei into 16іп 32КК72 
safely on ramp. Two 36"L safety chains hold ramp Ne a анан! 
in place. 800 Ib 30 in ЕШ Зіп10 біп 32КК35 
800 Ib 30 in Aft 4 into 8 in 32KK36 
Note: Ramps are designed for use with hand trucks. Do not use 800 Ib 30 in 5ft 5 in to 10 in 32KK37 

with powered equipment or pallet jacks. Solid Ramps - 1 % in Side Rail 3 i 
800 Ib 30 in 3 fi 3 in to біп 32KK62 
Load Overall Overall Service Item 800 Ib 30 in 48 4in to 8 in 32KK64 

Capacity Width Length Height Range No. 800 Ib 30 in 5ft 5 in to 10 in 32KK66 

Adjustable Ramps - Without Side Rail 800 Ib 36 in 3 tt 3 in to біп 32KK63 
800 Ib 32 in 1 {in to 2 іп 32KK54 800 Ib 36 in 48 4 in to 8 іп 32KK65 
800 Ib 32 in 7 2 into 4 in 32KK56 800 Ib 36 in БЇ 5 into 10 in 32KK67 
800 Ib 32 in 3 3%into6in 32КК58 Solid Ramps - 3 % in Side Rail 
800 Ib 32 in 4 4 into 6 in 32KK60 1,000 Ib 40 in 16 ft 6 to 62 in 1VKD8 
800 Ib 36 in 1 {into 2 іп 32KK55 1,200 Ib 38 in 14 ft 6 to 54 in 1VKD6 
800 Ib 36 in 2 2 in to 4 in 32KK57 1,400 Ib 28 in 12 ft 6to 46 in 1VKD5 
800 Ib 36 in 3 3% into 6 in 32KK59 1,400 Ib 38 in 12ft 6to 48 in 4YFP2 
800 Ib 36 in 4 4 in to 6 in 32KK61 1,400 Ib 40 in 12 ft 6 to 46 in 1VKD7 

Multi Fold Ramps - 1 % in Side Rail 1,500 Ib 38 in 10 ft 6 to 38 in 1VKD4 
800 Ib 30 in 5 5 into 10 in 32KK41 1,700 Ib 28 in 8ft 6to 29 in 1VKD2 
800 Ib 30 in 6 6 іп їо 12 in 32KK42 1,700 Ib 38 in 8ft 6to 29 in 1VKD3 
800 Ib 30 in 7 7 into 14 in 32KK43 2,000 Ib 28 in 6ft 6to 21 in 1VKC9 
800 Ib 30 in 8 8 іп to 16 in 32KK44 2,000 Ib 38 in 6ft 6to 21 in 1VKD1 

Loading 
Ramps Load 
Description Capacity L w 
For loading machines and small vehicles. Lose Steel 1000 рг Баг 2 іп an 
А 1 -Piece Steel air in in 

Ramps have rubber-tipped fingers that Centerfold Steel Mesh Ramp — 1,600 Ib 80 in Tin 

provide traction and prevent scratching. Straight Aluminum Ramp 1,400 Ib 72 іп 15 in 
Safety straps included. Folding Aluminum 1,500 Ib 78 in 50 in 


Item 
No. 
1DLU8 
1DLU9 
52JU43 
52JU42 
1TFZ3 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. 
Dock Levelers, Wheel Risers, Seals & Shelters Details on page A1. 


Mechanical Spring 
Counterbalance 


Level Item 
H w L Length No. 


Hand Pump біп 18in 48in 30in 40Р78 


Hydraulic H біп 24in 48in 30in 3KR40 

Aluminum Truc біп 24in 60in 42in 6ХМ/79 

H 8in 18in 54in 30in  6XW77 

Wheel Risers біп 24in 54in 30in 6ХМ81 

a Priced and sold individually $n М т біл. 5 т one 

30,000-Ib. capacity per pair. 12in 24in 72in 36in 6ХМ/78 
Dock Levelers Electric 
в Load capacity: 20,000 Ib. Hydraulic 


» For docks at least 48"H 
Permanently attach to dock face. Provide service Mechanical Spring Counterbalances— 
range of 5" up, 5" down. No concrete recess Include handle for manual operation. 


required. Include 2" x 8" x 18" bumpers and steel — 
bumper boxes. Can be used with Dock Seal 3KR49 нашршир er jem A Папа 


mp, brackets, cylinder, hydraulic line, 20G291 
or Dock Shelter 3KR50. Sh B а сае 

Dock Leveler Usable Overall Item + _ Level Пет 
Lift Mechanism Width Width No. Electric Hydraulics—Powered by % HP, St І T k n ns gm Length я т 
Mechanical Spring __66 in 93 in 52151 110/220V, single-phase motor prewired to eel Iruc біп 24in 48in 30in 206291 
Counterbalance m 39 in 3KR66 445 single-phase standard. Include motor, i біп 24 in 702 in 84in 200292 
Hand Pump 66 in 52! 6XX23 Өтер ыда ntos | Wheel Risers Sin 24in 54 in 30in 206293 
Hydraulic 72 in 99 in 6ХХ24 _ pump, control box, cylinder, brackets, lines, 40.0006 it .. “Bin 24 in 108 in 84in 200204 
Electric Hydraulic 66 in 93 in $XX?1 | and oil. = 40,000-Ib. capacity per pair чо іп 24in 60іп 30in 206285 
Ё . [2in 99 in 6XX22 - a Priced and sold individually 121п 24in 120in 84in 206296 


Dock Seals and Seal/Shelter Combinations 


Dock seals have 36-02. nylon-reinforced vinyl facing, mounted and bonded on wolmanized wood. Dock 
seal/shelter combinations have 18-02. nylon-reinforced sides and 40-02. nylon-reinforced top. Seals 
fasten directly to surface of building wall. Include 24"H yellow guide stripes and installation hardware. 


Header Overall Overall Fits Door Fits Door Item 
Projection Side Width Side Height Height Width Height Width Height No. 
Dock Seal 
10 in 12 іп 96 іп 12in 120 in 108 in 8ft 8ft 57152 
10 in 12 іп 108 in 12 in 120 in 120 in 8ft ft 2HEP9 
12in 12in 96 in 12in 120 in 108 in 8ft 8ft 5MKAS 
12 in 12 in 108 in 12in 120 in 120 іп 8ft 9ft 5MKA7 
20 in 12 іп 96 іп 12 іп 120 іп 108 іп 8ft 8ft 3KR49 
20 in 10 in 108 in 12 in 120 in 120 in 8ft 9ft 2HER1 
Dock Seal/Shelter Combination 
10 in 12in 120 in 30 in 114 in 126 in 8ft 10 ft 2HER4 
Dock Essi Dock Seal/Shelter 12 in 12 in 120in 30 in 114 in 126 in 8t 10 ft 5MKAG 
Dex En Combination 20 in 12 іп 120 in 30 in Ti in 126 in 8ft 10 ft 2HER5 


Dock Shelters 


= Max. door size of 10 ft. W x 10 ft. H 
= 132"W x 126"H 


Seal off warehouse and interior 5GACS 
loading dock from outside elements, 
keeping heating and cooling air inside 
2HER3 and the elements out while allowing 
full access to truck door height and 
width. Heavy-duty reinforced vinyl H 
Dock Shelter exterior reduces wear. Dock Barricades | . 
iom = Welded steel Mechanical model 56АС5 has a hand crank winch 
Includes Projection No. construction and counter balance weight. Electric hydraulic 
Safety Yellow Steel Guide Protectors and Corner | 18 in 2HER2 = Safety yellow finish models 5GAC3 and 5GAC4 include powered lift 
Filler Pads, 36 in Drop Curtain with 40 oz Pleat, 21 in 24i 3KR50 М В 5 
Vertical Flaps, Installation Hardware and Instructions in = 24"W with 115V lift motor and 24V hand control. 
Independent Spring Loaded Scissors Mechanism to 
Allow Shelter to Retract With the Trailer Keeping the 24 in 2HER3 * 
Shelter Square, Installation Hardware and Instructions Overall Raised Lowered Item 
Safety Yellow Steel ae Protectors and Corner 30 in 5MKA8 Description Length Arm Height Агт Height No. 
Filler Pads, 36 in Drop Curtain with 40 oz Pleat, 21 in i Mechanical Hand Winch For i i i 
Vertical Flaps, Installation Hardware and Instructions 36in 5MKA9 Use With 8 ft. x 8 ft. Doors 133 Ain 149in 32 In 5GACE 
Dock Seal Patch Kit —— с Electric Hydraulic For Use i ; ; 
(2) Pieces of 18 oz Vinyl 12 in x 36 in; (2) Pieces of 18 oz Vinyl 12 nx 24 in. BMKCO With 8 ft. x 8 ft. Doors 130 148 % in 28 rin 56АСЗ 
(2) Pieces of 18 oz Vinyl 12 inx12 in; (1) 18 oz Can Of Glue and Instructions Electric Hydraulic For Use i ; ; 
* Retractable. With 10 ft. x 10 ft. Doors 157 in 172 % іп 28 V in 5GAC4 
1126 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ШШЩ 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 
Dock Bumpers 


Dock Bumpers 


Weather- and abrasion-resistant; protect docks, dock 
levelers, and shelters from impact damage. Individual 
sections can be replaced if damaged. Installation Kits 
33F680 and 33Ғ681 are sold separately. 


LAMINATED DOCK BUMPERS 

Prevent impact damage at loading dock. Constructed 
from same material used in heavy-duty tire cord. 
Weld to channel or to curb angle with one preset bolt. 
Mount with anchor bolts in new concrete construction 
or with lag bolts and shields for existing concrete. 
Wood dock mount requires lagging. Flush-mounted. 


D-SHAPE 


Compress on contact, reducing impact force between 
building and vehicle. Mounting holes on the back of 
the bumper protect vehicle's finish. 1-piece construc- 
tion reduces gaps between bumpers. 


L- AND T-SHAPE 
T-Shape 2MYR8 includes a reflector. 


RECTANGULAR 

Include a thick molded-in steel bar running 
the length of each bumper; anchor the rubber 
to the dock. Mounting fasteners not included. 


BUMPER STOP 

Draws attention to high-traffic areas. Features 
a neon yellow caution stripe down its center, 
recessed to protect it from impact damage. 


INSTALLATION KITS 


Single Bumper—Includes four concrete 
anchor bolts (24" x 4"L) and one 34" masonry 
drill bit for installing one laminated dock 
bumper. 


Additional Bumper—Includes four concrete 
anchor bolts (24" x 4"L). Does not include 
masonry drill bit. 


Overall Overall Overall NT. Mountin Item gc 
Width Height Depth 0.C.W Ное Dia. No. pos Height p» e 
Laminated Rubber Recycled Rubber 
Rectangular | - - - Rectangular 
13in 24 іп 4 іп 11 іп 7^ in 22NT90 10 in 13 іп 5in Тіп 
36 іп 4 іп 11in 7^ in 22NT91 10 іп 20 in 4 ^ in 8in 
14in 10in 4 іп 12in 1346 іп 3KR36 13 іп 10 in 4 in біп 
12 in 4 іп 12 in % in 22NT86 20 in 4% in 11 in 
16 in 10 in 4 іп 14 in 1916 in 5W823 20 in 6in 11 in 
20 % in 10in 4 Vo in 18 in 1946 in 5W824 24 in 4 іп 11in 
10 in 4 іп 18 in % in 22NT83 A 24 in 6 in 11in 
20 in 10in біп 18 in "sin  4W942 13 in 30 in 4% in Tiin 
12 іп 4 in 18 in 7^ in 22NT87 30 in 6in 11 in 
10 in 4 іп 24 in 1916 in 5W825 36 in 4% in 11 in 
26 in 10 іп 4 Vo in 24 in 7 in 22NT84 36 in біп 11 іп 
12 іп 4 Vb in 24 in 7 in 22NT88 10 in 6in 12 in 
6in 4 Vo in 36 in 136 in 5W826 14 in 12in 4 іп 12in 
38 in 10 in 4 in 36 in 7 in 22NT85 12in біп 12 іп 
12 іп 4o in 36 in 1316 in 5W827 10 in біп 14 іп 
Molded Rubber 16 in 12 in 4% in 14 іп 
D-Shape - _ - - 12 іп біп 14 in 
12 in 1'Viein 2in 6 in % in 22NT58 | 121п 4 іп 18 in 
4in 4% in біп Жіп 22NT61 20 in 12 in біп 18 in 
24 in 1 "e in 2in 18in ¥ in 22NT59 6 in 4» in 24 in 
4in 41^ in 18 in % in 22NT62 А 10 in 6in 24 in 
36m ГУШ 2in 15 in іп 22NT60 26 in 12 in 4% in 24 in 
4in 4 in 15 in 7 in 22NT63 12in 6in 24 in 
L-Shape | : _ _ : 10 in 4 Vo in 30 in 
18in 18 in 4іп 10Иіп ЗЯ п  2MYR3 32in 10 in біп 30 in 
Rectangular 10 in 4% in 36 in 
2in 2 Vo in 8in — Vo in 22NT80 38 in 10 in 6in 36 in 
3 in біп 3 іп — Vo in 22NT82 12in біп 36 in 
A^ in 10 in 3 in 5in 1%in 2MYP8 10 in 4% in 96 in 
30 in 3in 5in 1 in 2MYP9 98 in 12in 4% in 96 in 
5 in 8in 3 in 5 іп 1% in 22NT81 42 in 6in 96 in 
16 in 2in 2 in = win 22NT79 Steel Face 
18 in 8in 2in 8in 2in 2MYR2 20 in 5 Vin 11 in 
24 in 12 іп З іп біп 7^ in 2MYR9 13 in 24 in 5 “in 11 in 
Rectangular Bumper Stop 36 in БЕЛІП 11 іп 
5 Ain 18 in 1%in 3in 1 іп 2МҮН5 i 10 in 5 vin 14 іп 
Solid Black Rectangular 16 іп 12 іп 5 іп 14in 
12in 13in 4in 9 Жіп % in 2MYR1 ч 10 in 5 “in 18 in 
T-Shape 20 12i 5йт 181 
22 іп 22in 3in 15 1346 іп 7^ in 2MYR8 Installation Kits 
Yellow Face Single Bumper Installation Kit 
12 іп 13 іп 4in 7 іп 76 in 2MYR4 Additional Bumper Installation Kit 
Trailer/Crane Bumpers 
= Priced and sold in sets of 2 Clearance 
Mount directly onto truck trailers and cranes to Bars 
protect them from contact with docks, buildings, Include eye bolts 
or other trailers and cranes. Mounting hardware 6MGV7 and 6MGV8 
not included. 2MYR7 includes steel washers include lettering kit 
molded in bottom of access holes. ovarii 
vera 
Overall Overall Overall Mounting Mounting Item Length 
Width Height Depth Hole Dia. Holes 0.C. W No. 76 in 
3 ^in біп 3 Vs in Tin 3in 2MYR6 * 7T in 
3 іп 6 іп КЕШ 1 in 3%in 2MYR7 80 in 
* Slotted to 3". 80 in 


Rectangular 
5W823 


dee 


L-Shape 


A 2MYR3 
Rectangular 


Mounting Item 
Hole Dia. No. 

1946 іп 32152 
1946 in 2611604 
1946 іп 26101603 
1946 in 26101591 
1946 іп 26101595 
1946 in 26101592 
1946 іп 26101596 
1946 in 26101593 
1946 in 26101597 
1946 in 26101594 
1946 in 261/598 
1946 in 26101579 
1946 in 26101573 
1946 in 26101584 
1946 in 261/580 
1946 in 26101574 
1946 in 261/585 
1946 in 26101575 
1946 іп 261/586 
1946 in 26101569 
194в in 26101581 
1946 in 2611576 
1946 in 26101587 
1946 in 261/570 
1946 іп 2611582 
1946 in 2611571 
1946 in 261/583 
1946 in 261/589 
1946 in 2611572 
1946 іп 26101578 
1946 in 26101590 
Ain 22NT72 
% in 22NT73 
Ain 22NT74 
T in 22NT64 
in 22NT68 
Ts in 22NT65 
in 22NT69 
33F680 

33F681 


Outside Dia. 
5in 
Тіп 
Біп 

7968 in 
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2MYR2 


6MGV7 


Material 
Polyethylene 
Polyethylene 
Polyethylene 
Polyethylene 


Solid Black 


Bumper Stop 
2MYR5 


2MYR1 


T-Shape e 
2MYR8 


32KL52 


Steel Face 
22NT72 


MATERIAL HANDLING 
Wheel Chocks 


Molded Rubber—Resist 
tearing, abrasion, and ozone 
weathering. 3W666 wedges 
both sides of wheel with two 
molded rubber chocks. Order 
one unit for each wheel. 
22XW75 is made of recycled 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


General Purpose Wheel Chocks 


Molded Urethane—Rubber 
pads grip pavement. Width of 
chock has molded open area 
for attaching security chain. 


Laminated Rubber—Cord- 
reinforced serrated rubber 
on steel rods. Feature large 
handle. 


Formed Steel—Long-life, 
all-weather chocks have 
saw tooth bottom. Include 
hole for attaching security 
chain and hanger. 


ALUMINUM 
Extruded Aluminum— 


Serrated surface grips tire, 


rubber for utility trucks and 


Extruded : STEEL and triple-edged bottom 
tnde trailers. 1GUK4 to 1GUK6 ee 
Aluminum grips ground. 
5A347 feature a grooved surface. Heavy-Duty Steel—Bottom 
eod 1GUK7 to 1GUK9 are hollow — teeth for maximum trac- 
uds ЕБ and 3-sided. tion. With easy-grip slot for 
1GUL1 pickup and positioning. 1GUL3 
includes 10-ft. chain. 
Item Item 
Description w H D Color No. Description w H D Color No. 
Rubber i i in Black with 
Molded Rubber 10іп 4in 4% iN Yellow Tape 18UKT 
With Carrying Handle 4in 6in 7 9s in Black 22ХМ/85 ; А 1 1 in Black with 
With Carrying Handle, Grip Bottom 4% in Тіп 10 1^ in Black 22ХМ/83 With Reflective Tape 12 п 6 in ДАШ Yellow Таре 1608 
Kit includes Mfr. No. 22XW75, А i ; i i in Black with 
92XWT7, 22XW78, 22XW79 8in n in 10 in Black 22ХМ/80 RENE 30 in 6in 6 Yin Yellow Tape 1GUK9 
With Steel Grab Handle, Ice Cleat Tread 8in 5 іп 10 in Blac 22XW75 xtruded wi olded Hole А 1 А 
With Steel Grab Handle, Serrated Tread 8in 5 in 10 in Black 22XW79 for Attaching Chain бип 4%in 5n Black — 19P546 
With Steel Grab Handle, Hollow Tread 8 in 5% in 10 in Blac 22XW78 Molded Urethane 
With Steel Grab Handle, Smooth Tread 8 in 5%in 10іп Баск 22XW77 Molded Urethane тіп 8Йіп 11%in Orange 33К204 
8in Бп 9 %in Black 22XW74 9 іп 6in 8in Orange 19Р545 
8 in 6 in 10 in Blac 22XW88 8 in 8in {1 in Orange 4W941 
With Steel Grab Handle 8 іп біп 10 in Orange 22XW89 With Molded Hole for Attaching Chain 14 “іп 14%in 1734in Orange  1GUL6 
9 Жіп 6 in 8 in Orange 19Р541 15 in itin 11%іп —Yellow — 1GUL5 
8in біп 9 іп Black 22ХМ/72 Laminated Rubber 
8 in 5in 10 in Blac 22XW73 Laminated with Steel Hook Loop Ain 13%in 13% in Black DI 
А 10 in біп 8in Orange  1GUK3 With Steel Hook Loop Тіп тіп ТФіп Black 16014 
With Steel Grab Handle and Eye Bolt i0in  6in 8in Віаск  2A002 With Large Handle 1010 5 %in 10%іп Black  3KR79 
ШЫ ТАШ) АДИ Twin 7%in 9%in Вак 1602 pum TUE 8%in 87i 7i Yellow 22XW76 
With Eyebolt 9i бп 8n Бю 161 Мушу 9%іп 7%іп 107m Yelow 163 
m ioi i det BB muse {с фт m 
y 8in 55A in 9 in Orange 22XW71 Welded Steel 7 ys in 9in 9 віп Yellow 19Р548 
біп Tein 117 Black 22ХМ/84 Fabricated Steel with 10 ft Chain 10%іп 7%in 10%in Yellow 19Р549 
With Molded Hole 3 su 15м in Drange ee Cast Iron GS к 5 
қ Ув іп 5 in in ас Heavy-Duty Cast Steel 9in 8 V^ in 8in iler 2М/874 
WiimRope Handle 10n  4)іп  5in Black  3W686 Aluminum 
4in 3in 634 in Blac 1GUK4 Extruded Aluminum 7in 8in 11%in Yellow 19Р542 
With Hollow Center 6 in 3in б іп Blac 1GUK5 Extruded Aluminum with Handle Тіп 8in 17% in Silver 19P543 
12 in 3in 65^ in Blac 1GUK6 Extruded Aluminum with Triple i i i i 
Edged Bottom Grip Ground 7in 8 іп 11in Silver — 5A347 
ишсе Aluminum includes Flag With Sign Тіп 8in 11% іп Silver 19Р544 
ccessories 
Chain and Anchor — — — Silver — 5A348 
Item 
Description Ww H D Color Brand No. 
Monster? Rail Car Wheel Chocks 
Wheel With (1) Chock Thin  3*in 12%in Yellow — _ 221191 
Chocks With (2) Chocks and Chain 7%1їп 3¥%in 12 %in Yellow = 22XW93 
Chocks Include Legend: "Chock i i ; 
212Е79 Your Wheels" and Flag 7 vin 20in 41 іп Yellow m 22XW90 
Chocks Include Legend: "Chock Your ; ; ; = 
eels (2) Chocks, Chain and Flag 7 vein 20 in 41 in Yellow 22XW92 
В rethane Heavy Duty Wheel Chocks 
нап бетүе Check 14%in  16in 24%іп Yelow Checkers 21ZF81 
For Use with Heavy Equipment 14 sin 10/9: in 21 1916 in Yellow Checkers 212Е82 
у=90р 15 1% in 10іп 17*%sin Yelow Checkers 212Ғ80 
15 мі! Тіп 15in Yellow Checkers 212Е79 
% Mounting Bracket for use with Chocks 
d Chock Holder 36 in 5in 6in Steel Checkers 5МНР0 
C D = <.. Urethane Aviation Wheel Chocks 
чане ало 24 іп Rope 4iin 2%in 5%in  Hi-Vis Yellow Checkers 5NHP9 
E ee ocks 5 in 3in 12in  Hi-Vis Yellow Checkers 5NHRO 
5NHP9 6in 4in 14in Hi-Vis Yellow Checkers 5МНН8 
Specialty Wheel Chocks Wheel Chock 5 in 3 in 15in  Hi-Vis Yellow Checkers 5МНВ2 
Rail Car Wheel Chocks—All- All-Terrain Urethane Wheel pin — Tm ТЕП Heus Yellow Checkers NHAI 
welded steel chocks for securing rail Chocks—Oil- and chemical- ^^ Aircraft Wheel Chock 5 in ЕШ 21in Hi-Vis Yellow Checkers 5NHR6 
i i j j ili 5in 3 Ain 12in X Hi-Vis Yellow Checkers 5NHR1 
cars for safe loading and unloading. resistant. For use with utility MORE 5n Sin —15 in — Hi-Vis Yellow Checkers SNHR3 
No. 22XW93 is sold as a pair. trucks and trailers. Urethane p 5 іп 3 Я in m in НЕЕ T low checkers AES 
chocks are designed for fire in min in__Hi-Vis Yellow Uheckers SNHRT 
Wheel Chocks—Urethane construc- à Я "361 6 in 4%in 14іп Hi-Vis Yellow Checkers 5NHR9 
Я ар : trucks and all-terrain applica- ^ With 36 in Rope Bin біп 20in  Hi-VisYellow Checkers 5NHT1 
tion made for mining and construction i Я WRIST ] i n HiVi 
И 5 tions. Feature carrying handle With 48 in Rope 8in біп 56 іп i-Vis Yellow Checkers 5МНТ2 
trucks. Will not cause tire damage. db ' “All-Terrain Urethane Wheel Chocks 
Oil- and chemical-resistant. Feature All-Terrain Urethane chocks Bin 8%in 15 іп Yellow Checkers 5МНТ4 
ina hand Я comply with МЕРА 1901- All-Terrain 8 № in 8 ua in 15 %in Yellow Checkers 5NHT6 
carrying handle. їйї 12 йіп 21 in Yellow Checkers | 5NHUO 
ying 1909 and meet SAE-J348 їйїп 12 in 21іп Yellow Checkers 5NHU2 
Aviation Wheel Chocks—lmpact- ificati " ; тіп 6Yin 8 %in Orange Checkers 8Ү016 
лее Пр Specifications. Utility Vehicles біп — 8*^in 1i ^in Orange Checkers 3KRT7 
absorbing urethane construction. Mounting Brackets for use with All-Terrain Wheel Chocks 
Oil- and chemical-resistant. Will not rot Horizontal for SNHT6 1¥in 6%in 16 in Silver Checkers  5NHT7 
Я Vertical for 5МНТ6 12 іп 5 Y% in 14 in Silver — 5МНТ8 
or splinter. Feature replaceable nylon Horizontal for 5NHUO to SNHU2 hin  634in  2134in Silver Checkers 5NHU3 
rope lanyards. Vertical for 5NHUO to 5NHU2 12Уіп 1%in  2194in Silver Checkers 5NHU4 
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MATERIAL HANDLING 
Parking Curbs & Speed Bumps 


33K180 


СА 


Speed Bumps, Cable Ramps, 


and Mounting Kits 


= Rubber products are made 
from 100% recycled content 


Speed Bumps—vse to aggres- 
sively slow down traffic close to a 
Stop. Also cover cabling, piping, and 
have channeled bottom for drainage. 
Bumps with hardware included allow 
easy installation and different length 
requirements. Include 1 center, 2 end 
modules, and mounting hardware. 


Alley Bumps—Multipiece bumps 
address cut-through traffic in alley- 
ways by drastically slowing vehicle 
speed. One center and two end 
modules are included to accommo- 
date different length requirements. 


Portable Speed Bump—Protect 
workers and pedestrians in 15 to 

45 mph speed areas by helping to 
temporarily control traffic flow. Bump 
conforms to virtually any road surface 
and can be deployed and retrieved in 
Seconds. 


H М L 
Speed Bumps, Rubber 
2%⁄ain 12in 48 Black/Ye 
2M%in 12in  6ft  Black/Ye 
Speed Bumps with Concrete 
Mounting Hardware, Rubber 
1¥in 24in 98 Black/Ye 

2in  36in 10ft Black/Ye 
Speed Bumps with Asphalt 
Mounting Hardware, Rubber 
iin 24in 98 Black/Ye 
2in 36іп 10ft Black/Ye 
Alley Bumps, Rubber 
зїї 12in  4ft  Black/Ye 
Зіп 12in  6ft  Black/Ye 
Portable Speed Bump, Plastic 
1% іп 8 іп 10ft Yellow 


Item 
No. 


29NH40 
29NH35 


Color 
low 
low 


29NH25 
29NH27 


ow 
ow 


29NH26 
29NH28 


492235 
492236 


33K180 


ow 
ow 


ow 
ow 


Description 
Speed Bump Asphalt Installation Kits 
For Use with 2VDC1 and 5XPR5 
For Use with 5XPR6 
For Use With 4UP94 
Speed Bump Glue Down Kits 
For Use With 48 in L Speed Bumps w/3-Holes 
For Use With 36 in L Speed Bumps w/4-Holes 
For Use With 108 in L Speed Bumps w/5-Holes 
Speed Bump End Cap 
or Use with 29NH40 and 29NH35 
Speed Bump Traffic sian - Lyle Brand 
Legend: Caution Spee 


Rumble Strips 


Surface-mounted transverse bars provide 


a tactile and audible warning to alert 

motorists of hazardous conditions ahead 
or to slow down. Mount to roads or other 
surfaces with Epoxy Adhesive, sold sepa- 
rately below. 8VRW9 coverage area: Part 


Bumps Ahead, Aluminum Material 


29NH35 
492235 
29NH25 


meant to be left unattended or used 
on high-speed roads. 


Speed Humps—Use on roadways to 
moderately slow traffic. Humps alert 
drivers of pedestrians and hazards 
ahead. 


Cable Ramps—Drop-over ramps 
are placed over cable and hose lines 
that run along the ground and they 
are lightweight. 2GWL7 to 2GWL9 are 
wider to increase channel height while 
retaining incline. Aluminum ramps 
have a serrated surface to increase 
traction, and they're lightweight for 
portability. Polyurethane ramps have 
indents for traction and are weather- 
and chemical-resistant. 


Speed Bump Glue Down Kits—For 
applications where drilling holes in 
the mounting surface is not recom- 
mended. For 72"L speed bumps order 
2 Glue Down Kits 5XPR8. 


Item 
H w L Color No. 
Speed Humps, Rubber 
2in 19%іп 3 Black/Yellow 497729 
2 Ао іп 19 7 in35 Ve in Black/Yellow 497738 
Cable Ramps, Aluminum 
1Win 7 біп 3 Silver 1TFT9 
1 іп 7%in 4 Silver 1F141 
Tin 9!6in 36in Silver 2GWL7 
Tin 9%in 48in Silver 2GWL8 
{in 9¥%in 72in Silver 2GWL9 
Cable Ramp with 6 Anchor Spikes, 1 
Tube Asphalt Adhesive, Polyurethane 
2in 10in 6 ellow 2GTG6 
Cable Ramp with 8 Anchor Spikes, 1 
Tube Asphalt Adhesive, Polyurethane 
2in 10in 9 Yellow 2GTG7 
Item 
н шм 1 Мо. 
біп Тіп 1Зіп 2/62 
біп Тіп 13in  4UP95 
біп Тіп 13in 521/59 
4in біп ді. —5XPR7 
4in біп 9in БХРН8 
4in біп 9in БХРН9 
2%in 12in 9in 29МН36 
18іп 12in — 36A808 


A and Part B adheres 6 rumble strips. E9821 
> CHOOSE: Item 
Description Material H w L Color No. 
Rumble Strips Thermoplastic Alloy Yin 4in 6 ft Red, Yellow E9821 
Epoxy Adhesive—lncludes (1) qt. Each of Part A and B Components 8VRW9 
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29NH30 


491T27 


29NH34 


Parking Curbs and Mounting Kits 
= Rubber Parking Curbs are made from 100% recycled content 
= Mounting kits sold separately 


Curbs prevent vehicles from pulling through parking spots and keep cars a safe 
distance from each other in parking lots. 


Item 
king Description н М L Material Color No. 
Parking бип 
nstalls to Asphalt with Spikes 4in біп 3ft Rubber Black/Yellow 490W86 
nstalls to Concrete with Bolts 4in бі Зі Rubber Black/Yellow 490М/87 
4in біп 1f10in Rubber Black/Yellow 29МН30 
4in бі 4ft Rubber Black/White 29NH42 
4in бі 4ft Rubber Black/Yellow 29МН41 
Installs to барлай; Concrete 4in біп 6ft Rubber Blue/White _29NH34 
ер 4in 6in  6ft Rubber Black/White 29МН32 
EE m E 
in 6in ubber 6 ite 
nstalls to Asphalt, Concrete with 4іп бі 41 Rubber ^ Black/Yellow 497724 
Bolts on Asphalt, Spikes on Concrete 4in 6in 4ft Rubber Black/White 497725 
; 4in 6in  6ft Rubber ^ Black/Yellow 492726 
Installs to Asphalt, Concrete with дп Gin Өй Rubber Black/White 487727 
miis р ра іл Gin 6ft Rubber Blue/White 497728 
nstalls to Asphalt, ; ; ; 
Concrete with Spikes 4in біп 6% — Polyethylene White 491727 
4in 8in  6ft Polyethylene Black/Yellow 8РН21 
nstalls to Asphalt, Concrete 4in 8іп 6ft HDPE Blue 2GTG5 
with Asphalt Adhesive, Spikes 4in 8in 6ft HDPE Gray 2GTG4 
4in 8in 6 ft HDPE Yellow 2GTG3 
Item 
короп H w L Material Color No. 
Mounting Kits 
Asphalt | 
EAM 12% in Gin 5%in Rubber, Steel бау | 2VDAT 
For 72 in L Parking Curbs 127?in біп 5%іп Rubber, Steel Gray 4UP84 
БЕЛІНЕН and Speed уь Gin 5%in Rubber, Steel бау 2VDAO 
Concrete 
EM INIM 6%in Мп Ип Stee Silver  2VDA6 
For 72 in L Parking Curbs 6%in йіп % Rubber, Steel Silver 4UP82 
For Parking Curbs and Speed i A i i 
Bumps w/4-Holes or Less 6%in 34in in Steel Silver 2VDA8 
Parking Curb Glue Down Kit 
For Use With 48 in L Car Stops Жіп Sin бп «2181 Silver БХРВ2 
For Use With 72 in L Car Stops  %in Sin Sin 5181189 буе  SXPR3 
For Use With 96 in L Car Stops  %in 5in біп ELI Silver  5XPR4 
Accessories ў 
Lag Bolts Stee Silver 29NH37 
Lag Bolts Shields Aluminum Silver 29NH38 
Rebar Spikes Steel Silver 29NH39 
Trench Covers RUDI 
Covers protect trenches containing cable, 
wire, fluid, and other sensitive materials. 
They are load-rated to withstand traffic 
from cranes, forklifts, and other heavy 
machinery. The antislip surfaces and 
beveled edges help prevent slips, trips, BETS 
and falls. 
Item 
L Ww Max. Trench Width No. 
63 in 47.2 in 35 іп 20PF70 
47.2 in 31.5 in 27 in 20PF71 
44.3 in 44.3 in 27 Vo in 20PF72 


MATERIAL HANDLING 
Bollards & Protectors 


5AB22 


ra ИЦ 


6YGO7 


Column and Corner Protectors 


10096 HDPE is resistant to chemicals, 
rust, stress, and cracks. For indoor and 
outdoor use. Safety yellow. 


Column Protectors—Fit all types 
of columns. Key-lock minimizes 
slippage and assists with alignment 
during installation. Protectors install 
with two 2" black nylon belts with 


hook-and-loop fasteners (included) 
and are stackable. 5AB22 has a slim 
profile. 


Corner Protectors—Install on over- 
head door frames, corners, vertical 
columns, or horizontally as machine 
or rack guards. Protectors install with 
bolts or nylon straps (not included). 
Sold in sets of two. 


Fits Overall Item Overall Overall Overall — Inside Item 
Column Size Height No. Height Depth Width Dimensions Мо. 
Column Protectors Corner Protectors 
4 in to біп 42 in 5AB22 10 in 10" біп  4inx8in  6YG07 

6 in 42 in 5PW11 10 in 10" біп 4inx8in 6Ү608 

8 in 42 in 5PW12 

10 in 24 in 32NC66 

10іп 42 іп 5PW13 

12in 24 in 32NC68 

12in 42 in 5PW14 

E7132 


F0485 


Bollard Covers 


Nonconductive, chemical-resis- 
tant polyethylene sleeves slide 
over bollard posts and can be 
trimmed for an exact fit. Reduce 
rusting, chipping, discoloration, 
and painting. Sleeve wall is 
approx. $16" thick. 


For Outside Inside Overall > CHOOSE: Item 
Post Size Dia. Dia. Height Color No. 
Шей Red, Yellow, б 0 Li 
mm ч А i ed, Yellow, Green, Orange, Lime 
4іп іа  534in 4%in 5біп „ereen, Brown, Black Blue F0486 
dem В Р : ed, Yellow, Green, Orange, 
6 in dia Т йіп 6%in 56 in Lime Green, Black Blue F0485 
ndi A A i Red, Yellow, Green, Orange, Lime 
8 in dia 10 in 8 74 in 57 in Green, Brown, Black, Blue F0487 
Smooth 
4 india 5M%in 4% in 56 in E7131 
біп dia 7¥%in 6 %in 56 in Red, Yellow E7132 
Sin dia 39m бш 3n  0/"J0— _. El. dia 9%in 8%in 57 in E7133 
45XC48 features a removable plastic cap with 
chain slots. ANEN3 can be mounted indoors or 
outdoors. 
Mounting 
Overall Outside Plate Item 
Height Dia. Dimensions Color No. 
24in  4%in  8inx8in Yellow 45ХС48 
42in 11/6іп 6inx6in Silver 5NPR6 
42in 1 ein 6inx6in Yellow ^ 5NPR7 
45XC48 4NEN3 42 hin іп 8 in dia Silver 4МЕМЗ 
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Scan. Order. Done. 7 
Details on page A1. 
"T 
4GRE7 4GRF1 4GRF4 
Bollard Covers 
With Reflective 
Strips 
HDPE is weather-, chemical-, 
and abrasion-resistant. Each 
comes with two foam strips 
and installation instructions. 
Yellow with) Yellow with) Red with 
Red Tape | White Tape | White Tape 
Overall Inside Item Item Item 
Height Dia. Outside Dia. No. No. No. 
52 in 434 in 5in 4GRE5 | 4GRE8 | 4GRF2 
60 in Tin 72% in 4GRE6 | 4GRE9 | 4GRF3 
72 іп 81 біп 9 Vie in 4GRE7 | 4GRFÍ AGRF4 


отсто 
4% %, 


E 
“Senrave®? 


Premium 
Column 


Protectors 
COLUMN PROTECTORS 


These protectors are heavy-duty with 

air vents and deep pockets that deflect 
impact energy away from columns. LLDPE 

is semiflexible and stress-crack resistant. 
Chemical-resistant, nonconductive, water- 
proof, easy to clean, and removable for 
maintenance. Easy to install. Straps included. 
Sizes to fit most columns. 


CONCRETE WRAP COLUMN PROTECTORS 
Easy-to-install polyurethane foam wrap 

adds a layer of protection around concrete 
columns, helping eliminate the constant chip- 
ping, painting, and maintenance to concrete 
columns. Semiflexible and crack-resistant. 


33RH93 


33RJ03 33RJ09 
COLLISION PROTECTION 
FOR PARKING STRUCTURE 
COLUMNS AND WALLS 


Easy and attractive way to add 
a layer of effective of protec- 
tion around parking structure 
columns and walls. Made of 
ARPROS, a high-tech mate- 
rial specifically engineered to 
absorb impact. Provides soft, 
scratch-resistant protection to 
protect vehicles and columns 
from collision damage. These 
modular designs are easily 
customizable for any size 
column or wall space. 


Fits YELLOW | BLACK 
Column Overall Overall Item | Item 
Size Fits Column Shape Height Width Includes No. No. 
Column Protectors 
"ig g" Rectangle, ' 1 m 
408 Round, Square 42 16 (2) Straps 448T02 
6" Round or Square 42" 24" (2) Black Nylon Straps 33RH92| — 
8 Square 42" 24" 2) 5 Taps, 448R94| — 
" " " (2) Black Nylon Straps, = 
8 Round or Square 42 24 Cutout for Fire Ext. 33RH93 
" ' Rectangle, ' ' - 
8'to 12 Round, Square 42 20 (2) Straps 448T01 
9% Round 42" 24" (2) Black Nylon Straps 33RH94 
10" Square 42" 24" (2) Straps 448R95| — 
12" Square 42" 24" с c р 448R96 | — 
" " " (2) Straps, Cutout for = 
12 Square 42 24 Fire Extinguisher 448R97 
12" x 24" Rectangle 42" 38" (2) Straps 448R98| — 
14 Round or güuare 42" 33" 33RH96| — 
16 Round or Square 42" 33" 33ВН97 — 
18 Round or Square — 42^ — 38 (2)BlackNylonStraps — 3gggg| — 
20" Round or Square 42" 38" 33RH99| — 
30" Round 42" AT (2) Straps 448R99| — 
Concrete Wrap Column Protectors 
24" Round 42" 44" (2) Black Nylon Straps 33RJ03| — 
24" Round 48" 44" and (2) Panels 33RJ04 
Collision Protection 
" " а (4) Corners/Carton and = 
24 Square 3914 2 Interlocking Keys 33RJ07 
б A б (4) Planks/Carton and 
24 Square 39"  17W 8) Interlocking Keys 33RJ06 
" " (4) Planks/Carton and 
24 Square 394  17W in elocking Keys 33RJ08 
24" Square зи 17w — a e 33RJ09 — 
24 Round 394  27W (3) Planks Per Carton 33RJ11 33RJ12 
196 273%" (12) Panels, (12) Wall Clips | 448T03 |448T04 
Collision Protection - Wall Clips 
55%" Rectangle 1%" iw (12) Clips Per Carton —  |33RJ13 
Item Pkg. 
L Ww Color No. Qty. 
Parking Column Protector Straps 
100" 2” Yellow 33RJ14 2 
100" 2" Black 33RJ18 2 
158" z Black 33RJ20 2 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Guard Rails 


OverallOverall Pipe Item 
Height Length Dia. No. 
Machine Guards - Low Profile 
Оп 3ft 4%in 16009 
Оп 4ft 4%in 3KR78 
16іп 3ft 4%in 1GUE1 
i6in 4ft 4%in 1GUE2 
Machine Guards - High Profile 
24in 3ft 4%in 16ШЕЗ 5W810 
24in 48 4%in 1GUE4 5W809 
36in 3ft 4%in 16ШЕ5 
Machine 36in 3ft 4%in 2WJ3 * 
Guard 36in 4ft 4%in 160Е6 А А 
38m 4t ауп zw * | Ribbed Guard Rails 
42in 4ft 4%in 3КВ70 : , 
Safety Bollard 75i 444i WIS ~ Combine as a modular system that can be installed, removed, or expanded. %"- 
ш Corner Guards thick (11-ga.) galvanized steel for outdoor use. Industrial yellow powder-coat 
Machine Guards and ?4in 2f 4 iin 2WJH8 pa. YEON p 
2 finish for indoor use only. 
Safety Bollards 24in бү 4%in 2WJH9 | | | 
36m 24 4%п 2WÀH Bolt-On Guard Rails—Easy to assemble and install. Impact-resistant, 2- 
All-welded construction. Mounting plate is 8" 36in 2 Ui and 3-ribbed corrugated design have no sharp edges or corners. Galvanized 
ii s : 74". yn in Gin 4%їп 212 у ; : 
x 8" and predrilled with four 7$"-dia. x 1% ESI construction resists corrosion. 
slotted holes. Steel has yellow powder-coat дп — 4¥%in 1GUD5 z 4 : P PER 
finish. Order Installation Kit 1F138 or 1F139 SEIS Ai SRR Lift-Out Rails - Provide a strong barrier with easy accessibility. They have the 
separately. 1GUD7 and 1GUD8 have 10" x i0" п - 5%in 16Ш07 same construction and profile as bolt-on rails, yet slide into post saddles for 
А n — э”! : : Edid: 
mounting plate and come with removable caps Е п = 4 а Т T simple assembly. Each rail section includes two post saddles. 
that can be concrete filled. * Includes Mid-Rail. Posts—Two post heights come in both in-line and corner configurations 


for single-row (high) and double-row (high) installation. Posts are made of 
round-corner, 4" square steel tube with 4"-thick walls, and are welded to a 
10" square, round-corner 55" -thick steel base plate. Include hardware, bolts, 


anchors, washers, and nuts. 


Safety Handrail System o T 
» Yellow powder-coat finish Overall joda ұта Overall jon y 
Round steel pipe system is 1%" x 42"H, with Description Height | No. No. Description Height | No. No. 
" midraj i Bolt-On Guard Rails Lift-Out Rails 
21 arali instars and removes easily. Square 2-Ribhed 3-Ribhed 
system has %" slotted holes on 4" x 4" mount- 1 10 іп | 5JEU5 *| — 6in 14 Win | 5JEU3 (|. — 
ing plate. Use connector pieces to make 90° 2 m 2 in 51806 “| == eG in 1 : in 5AE30 І - 
i in БІ Шы іп іп - 
turns or length adjustments. 4 10 7 іп | 5JEU8 *| — 3 ft6 in 14% in 447741 — 
Overall Overall Item 5 10 % іп | 5JEU9 *| — 4ft6 in 14 Yin | 5AE32 [| — 
2HER9 Description Length Height Мо. 69 in 10 Yin | 5JEVO*) — 5 ft6in 14 % іп 4WZ75 1| — 
Round 7 10 in 5ЈЕМ *| — 6 ft 6 in 14 in | 5AES6 [| — 
ES 48in 42іп 2НЕН9 8 10 Yin 5ЈЕМ2 *| — 7ft 6 in 14% in 447761. — 
Handrail Section- Steel 72in 42in 2HET 9 10 %in | 5JEV3 *| — 816 in 14% in | 5JEU4 {| — 
P 96in  42in 2НЕТ2 10ft 10 Zin | 5JEV4 *| — 9 ft 6 in 14 іп 4277} — 
24in 42іп SNPN2 | 3-Ribbed Posts 
36in 42in 5NPN3 Bin 14 іп | 5JEU1 “| 5JEVS 2-Ribbed 
-— : 48in 42іп 5NPN4 1ft8in 14 Y^ in | BAES7 * | 5JEV6 Single High Ру _ 
Handrail Section - Aluminum 60in 42 in 5NPNS 21t8in 14% in 5AE58 * | 5JEV7 Universal Center 1278 | 9JEX9 
Pipe Construction 72in 42іп 5NPN6 | 3ftBin 149і| — |BJEVB riple High Юй leam os 
84in 42іп БМРМ7 44 in 14% in|5W804*| — BE Center 
96in  42in B5NPN8 4ft8in 14%in| — |BJEV9 -Ribbed 
Single Socket Mounting Base b. 4in 2НЕВ7 56in. 14 “іп | 5AE59 *| — е High 187" |5W808 | 5JEX5 
Double Socket Mounting Base 7%" іп 2HER8 5 ft8 in 14% in 5М/805% — onner 
Mounting Kit with Pkg. 6 ft8 in 14 іп | BAE60 * | 5JEX1 Single High 185 |5W809 | 5JEX6 
of 4, (4) % in OD x 3 in 7 жіп 2НЕТЗ 7 ft8in 14 іп | 5W806 * | 5JEX2 ane ШЕЕ 
2HEK7 L Concrete Lag Bolts 8ft8in 14 in | BJEU2 *| — Camere 429 |5М810 | 5JEX7 
Square - I 9 ft 8 in 14 Yin | 5W807 * | SJEX4 Double High 
Handrail Section 48 in 42 Yin 2HEK7 | * Rail length is 4" shorter than the nominal Center 4297 |5W811 | 5JEX8 
96 in 42 Yin 2HEK8 | size. f Rail length is 6" shorter than the Lift-Out Rail Pocket 
| A „Т Rai 
Handrail Section w/ Toe Board g in E a Ш a nominal size. гог 0р8 10 V^ in | 5JEY1 = 
Connecting Rail 96 in —  2НЕМЗ 
NEN ^ ccm Connector 8 5 in —  2НЕМ4 
| 
1 | | | | ІІ | | | | | 
Ll | | | 
ғ | | 
12G309 A 
31DW07 


Crowd Control 
Interlocking Barriers 


All-welded steel construction with gray or yellow powder-coat finish. Multiple 
units can be attached together with welded-on rod hook and sleeves. Upright 
bars are vertically spaced at 51⁄4" intervals. 


Plastic Barriers 


19N881 


33K166 links with other barriers for longer spans. Two of the wheels are lock- 


А Я Overall Overall Item 
able. 19N881 and 19N882 interconnect with each other. Pipe Dia. Length Height Includes Color No. 
Frame 17^ in, 101 in 42.25 in Linking Hooks and Eyes Silver 120309 
PETR Overall Overall Кет Vertical Bars ^ in 125 in 42.25 in Linking Hooks and Eyes Silver 126310 
escription Height — Length w Color No. = = 
Barricades Frame 1% in 102in  40.5in _ (2) Симеа Removable Feet — Yellow — 31DW07 
Expandable Barricade 37і1 132in Portable Barricade with 4 wheels Black/Yellow 33K166 Vertical Bars 54 in 102 in__40.5in__(2) Flat Removable Feet — Yellow — 31DW09 
Barrier Guards 102in —40.5in (2) Wheels Removable Feet Yellow — 31DW08 
Plastic 39.75іп 7/7.5in 23 Yellow —— 19N881 Frame 1% in, i i 
Plastic 40 in 77 in 53V Red 19N882 Verticals % in 102in  40.5in (2) Curved Removable Feet Yellow 31DW06 
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Pallets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1MCU1 


45VY63 


Dynamic 
Static Load Load Rackable Item 
L Ww H Capacity Capacity Cap. Color Brand No. 
2-Way Stackahle Pallets 
Aluminum 
48in — 42 iin біп 6,0000 1,5001Һ - Silver = 1MCU1 
48in — 48 Yin біп  6,000lb 1,5001 - Silver = 1MCU2 
Recycled PVC 
24 in 24 in 4in 1,000]b 500b 2500 Gray/Black — 24PK34 
30 in 30 in 4in 1.00010 ^ 5001b — Gray/Black — 45AM62 
36 in 32 in 4 іп  3,000|b  1,5001b 5000 Gray/Black — 33W748 
36 in 36 in 5in  3,000lb 15000 5000 Gray/Black — 33W749 
48 in 40 in 9in 1,500]b 1,5000 750Ір Gray/Black — 24PK33 * 
60 in 42 in 4 іп  3,000lb 15000) 7500 Gray/Black — 33W752 
96 in 48 in 5in 60000 3.00010 1,5000 Gray/Black — 33W753 
4-Way Nestable Pallets 
ACM 
43 in 43in 5 іп 88000  2,5001b = Black = 19UA99 
Polyethylene 
8 in 48 in біліп 20,00018 4,00018  1,2001b Gray = 190С19 49K079 
Recycled High Density Polyethylene 
48 in 40 in 5 біп 35000 1,5001В - Black — 49K078 
48 in 40 in 59,in 15,000 lb 2,750 Ib = Black Orbis 45VY63 
48 in 40 in біп 7,00018  1,2001b = Black — 2PE64 
48 in 48 in 5%in  30,0001b 4,000 Ib = Black = 3VAU1 
Recycled Pressed Wood 
40%in 48%in 5%in 20000 20000 2,0001: Brown = 5WRPO 
TU Rackable Pallets 
ACM 
48 in 32 in 57&in 8,8000 22000 1,2001b Black = 19UA96 
High Density Polyethylene 
48 in 40 in 5%in  30,0001b 5,0000 2,8001: Black = 20HK76 
48 in 40 in 6%in  30,000lb 50000 22000 Black = 418083 
48 in 40 in 6%in 30,000 |8 5,00018 22000) Blue = 418084 
48 in 40 in 6%in 30,00010_ 50000) 2,2001Ү Віаск — 418C85 
48 in 40 in 6% in 30,00010 5,00013з 2,2001b Blue = 418086 
Polyethylene 
48 in 40 in 5%in 30,000ІҺ 5,0000 1,200: Black - 19UC13 
48 in 40 in біп 250000 50000 1,200ib Blue = 19UC17 
Polypropylene ; 
48 in 40 in 6 іп 30,00010 50000 —2,6001b Віаск — 20HK77 
n ay Stackable Pallets Pallets 
ACM А 
48 in 40 in 5%in  7,5001b 30000 2,0001 Віаск - 19UA98 Aluminum Pallets—Feature 
High Density Polyethylene i 
47 Ain 47 Ain бі 6,60018 22000 2,2001. Gray = 1MCT3 three Strings across the bottom for 
48 7іп 48 іп 5%in 300000 4000b — Black = 3VAT5 increased strength. 
Recycled High Density Polyethylene A 1 
2 tin їп 5 vain 8,00018 — 1,000 Ib = Black = 38TA10 Plastic Pallets—Provide 
4894in 4534in 7Фіп  30,0001b 4,000 b = Black = 20HK80 3 
48% in 450іп біп — 300001b 400b с Black — —  20HK81 two-way entry by pallet truck 
5 in 20 іп 5 % іп 5500 р. 230 р — B ack = ЖІ апа four-way entry by fork truck. 
in in 8 in jl | — aci — i Е i " 
48in 40i 5 %in 300000 4.00015 — Black -- 20НК79 Maintenance-free and moisture 
48 in e in 5¥%in  15,0001b 2,000 Ib — Black = 38TA11 resistant, will not rot or splinter. 
Recycled РҮ! 
48 in 40 in 4%in 3,001: 1,5000 ^ 7501b Gray/Black = 33W750 Recycled Pressed Wood 
48 in 48 in 5in 4,000lb 20000  1,0001b Gray/Black — 33W751 B 
in — 4Bin — in 60000 30000 1,5001b Gray/Black -- 24РКЗ2 Pallets—Nestable design allows 
TERR e Pallets stacking. Does not contain any 
48in 40n 6m 3000015 6,0015 3,000b Black — 8h66 nails or staples. Manufactured 
*Includes 4 casters from recycled wood materials. 
NMAGLINER® 
Aluminum 
Tilting Pallet 
Dollies 


FAST _ LOCK 


Save floor space by creating custom pallets from 12" to 8-ft. long using inter- 
locking units. EZ Band notch on end of each unit provides a way to cross-band 
product to the assembled pallet at every 12". Lightweight pallets are ideal for 
Closed loop or returnable system, in-house movement, and shipping of varying- 
sized items. Units allow for easy storage of supplies that need to be kept off the 
ground. 


Adaptable Pallet 


Pallet Dynamic Static Load Item 

Entry Load Capacity — Capacity Rackable Cap. L Ww H No. 

4-Way 625 Ib 625 Ib Not Rackable 12in 40in біп 380104 
1132 GRAINGER. 
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Open-deck aluminum dollies 

are lighter and more corrosion- 
resistant than steel. Dollies are 
compatible with all pallet systems. 
4%" overall height. 


For Min. Pallet LxW 
36 in x 36 in 
42 in x 36 in 
42 in x 42 in 
48 in x 36 in 
48 in x 42 in 
48 in x 48 in 


Aluminum Dolly 


3AZG6 


ORBIS 
Stackable—Provide high load 
capacities for handling and ship- 
ping heavy products. Stackable for 
efficient storage. 


Nestable—Lightweight and 
durable for easy handling. 
Nestable when empty to reduce 
space and freight cost. 


Rackable—Allow products to be 
stored in a variety of supported or 
edge rack systems. 


59UZ26 
6 ROLLER | 8 ROLLER |10 ROLLER 
3,600 lb | 5,4001b | 7,200 Ib 
Load Cap. | Load Cap. | Load Cap. 
Item Item Item 
No. No. No. 
59UZ21 | 590722 — 
59UZ23 ТАА20 — 
59UZ25 1AA23 — 
590224 ТАА21 1AA28 
59UZ26 — — 
59UZ27 | 590728 | 590729 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Pails & Lids 
Open Head Pails 
Use for easy transport and storage of liquids and solids. where moisture or bacteria growth is a concern, such as - А 
Compatible lids can be ordered separately. food processing, industrial manufacturing, and outdoor | 
Plastic pails are lightweight and resist corrosion, impact, environments. 
and damage from ultraviolet (UV). Steel pails withstand extreme temperatures and heavy Round 
Stainless steel pails withstand high temperatures and loads. Suitable for hot/cold liquids, semi-solids, and solids. Plastic Pail 
resist corrosion, rust, and scratches. Ideal for applications Commonly used for shipping or storage of non-food items. K4866 
SUGGESTED 
Overall CHOOSE: PAIL LID 
Volume > CHOOSE: Dia./ Handle Item Item 
ap. Color Width Material Pail Standards UN Standards No. No. 
Plastic Pails 
Round 
1 gal White 8 “in Plastic FDA Complian: — 49EN46 406F13 
1.2 gal White 8 in Plastic — — 6KDY9 6KDY6 
2 gal White 9%in Metal, Plastic FDA Complian — K4868 49EN53 
2.5 gal White 10 in — FDA Complian: — 6KDZ0 6KDY7 
White 12 in Plastic — — 6KDZ1 6KDY8 
3.5 gal White 12 іп Metal, Plastic FDA Complian = K4867 K4870 Round Tapered 
White 12 іп Plastic — = 6KDZ2 6KDY8 Stainless 
White 12% in Plastic FDA Complian = 49EN36 49EN40 Steel Pail 
Black 12 % in Metal UN Rated for Liquids 1H2/Y1.5/50 49EN34 = 3CYL2 
5ga Blue, Green |12% іп Plastic, Metal UN Rated for Liquids 1Н2/Ү1.5/30 K4864 K4870 
Yellow 12 %in Metal UN Rated for Liquids 1H2/Y1.5/50 49EN70 49EN71 ~ 
White 1298in Metal, Plastic_| FDA Compliant, UN Rated for Liquids 1Н2/Ү1.5/30 K4866 49EN40 
White, Blue, Red | 12 % in Metal FDA Compliant, UN Rated for Liquids 1H2/Y1.5/50 K2600 K4870 
6 gal White 12 in Plastic = — 6KDZ3 6KDY8 
9 White 12 зіп Metal FDA Compliant, UN Rated for Solids TH2/Y27IS 49EN27 K4870 
10.7 gal White 14 V» in Plastic FDA Complian: — 42X641 6KDZ6 
12:2 gal White 15 in — — — 6KDZ5 6KDZ7 
Square 
4 gal Red, Blue 10 “іп Metal BPA Free, FDA Compliant — K4865 K4871 
Stainless Steel Pails 
Round Tapered 
3.3 gal Silver 1234in Stainless Steel — — 3CYL2 — Round 
5 gal Silver 1598in Stainless Steel — — 3CYL3 — Steel Pail 
Steel Pails 1TMH6 
Round 
5 gal Black 11 іп Steel UN Rated for Liquids 1A2/Y1.5/70 1TMH7 1TMJ1 
9 Black 1176 in Steel UN Rated for Liquids 1A2/Y1.5/70 TTMH6 1TMJ1 
Round Tapered 
3.3 gal Silver 1234 in Steel — — 3CYK9 — 
5 ga Silver 14% in Steel = = 3CYL1 — 


Open Head Pails with Lids 


Pails come with a compatible lid to keep contents secure Lug covers have tabs around the edge of the rim 


and uncontaminated during transport and storage. that push into pails to seal a barrier between the rim 
Screw-on lids have threads that connect with the pail's and lid. Prevent spills, exposure, and tampering. 
rim threading to tightly secure lid. Lever lock covers have a horizontal lever attached 
Snap-on lids squeeze around the pail's rim to make ап to the rim that tightens to create a firm seal between 
airtight seal. the lid and pail. 
Volume Overall Handle Item 
Cap. Color | Dia./Width Material Pail Standards UN Standards Lid Type No. 
Plastic Pails 
Round 
3.5 gal White 11 in Plastic FDA Compliant — Screw-On 49EN28 s 
5 gal White Ti iin Plastic | FDA Compliant, UN Rated for Solids 1Н2/Х11.5/5 Screw-On 49ЕМ59 quare: 
6.5 gal White 11 Vin Plastic FDA Compliant = Screw-On 49EN30 Plastic Pail 
" 7 gal White 12 іп Steel FDA Compliant == Snap-On 21YL17 49EN39 
quare 
4 gal White 915 in Metal FDA Compliant — Snap-On 49EN39 
Steel Pails 
Round Round 
Gray 11 Жіп Steel UN Rated for Solids 1А2/Ү50/5 Lug Covers 21YL08 Steel Pail 
5 gal Gray 11 іп Steel UN Rated for Liquids 1A2/Y1.8/100 Lever Lock Covers 21Ү109 21Ү108 
Black 11 іп Steel UN Rated for Liquids 142/Y1.8/100 Lug Covers 21YL15 


Closed Head Pails for Liquids 
Allow dispensing of liquids through an opening on 

the top. Tight-fitting lid allows them to hold contents 
securely, making them a preferred choice for air and 
overseas shipping of hazardous substances. 

Plastic pails are lightweight and corrosion resistant. 
Steel pails can withstand extreme temperatures and 
heavy loads. Suitable for hot/cold liquids, semi-solids, 


А Plastic Steel = = = = 
and oils. 33UF75 21YL12 Plastic Pail & Liner Kit 
Volume Overall Overall Handle Item i 
Cap. Color Dia. Height Material Pail Standards UN Standards No. = FDA compliant 
Plastic Pails 


Use to mix and store liquids, semi-solids, and 


- үе Lun ип pasic UN Rated for Liquids THIN 6/100  SSUETA | solid materials. Liner helps keep pail clean and 
ga White | 11%їп | 14%in Plastic — — 33UF76_ | protects it from damage due to contents. 
White 11 %in 14% in Plastic UN Rated for Liquids 1H1/Y1.8/100 49EN29 
6 gal White 11 in 17 %in Plastic FDA Compliant — 21YK31 Volume Handle Item 
Steel Pails Cap. Color Material No. 
1 gal Gray 6 % in 8 Yin Steel UN Rated for Liquids 1А1/Х1.5/250 21YL12 5 gal White Steel 42NY71 
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IBC Totes and Liquid Storage Tanks Details on page A1. 


=== 
= ч 
— 
21YK53 2ZRA5 
2ZRF1 
[7j SMYDI Н 
Vertical Liquid Storage Tanks and Stands 
Intermediate Bulk a High density Tanks—Designed for storing, mixing, and 
M polyethylene transferring compatible liquids in industrial and 
Containers (IBC) construction manufacturing applications. Feature gallon and 
= 6" top fill opening = UV resistant liter graduations. Open top tanks come with 
» 2" butterfly valve drain with EDPM gasket = Wall thickness: 24e" removable cover. Tanks with fitting have bulkhead 
» High density polyethylene tank = Max. liquid temp.: 130°F fitting to allow for piping connections. 
E TDA approved; J: ns T" FDA and NSF compliant. ^ stands. -Use with compatible size vertical tanks. 
= Accessories available on Grainger.com т ТОЗА TOP @РЕ TOU 
Transport and store hazardous and nonhazardous liquids or granular Graduation | Мо Fitting w/Fitting No Fitting 
substances in the same container. Galvanized steel cage and pallet rane von Жыты Tem pem пет рена Fit Opening ет бого 
base allow containers to be picked up by forklifts and pallet jacks. {g A Din 5 gal cp mi тет А05 ЗТ 
Commonly used for food ingredients, chemicals, pharmaceuticals, 35gal 22in 5041 | 2ZPZ8 Збіп | 2ZPZ9 Збіп 6in — 
i 10- i 55gal 26in 10041 | — | — — 27806 37іп 
petroleum products, agricultural products, and bio-waste materials. eogal 26im 1098 | 2ZRAT 40 2ZRA2 40in mE ia 
Liquid Outside Dim. Item 90gal 34in 100! |22RA3 41іп 228А4 41іп 14in |22807 36in 
Storage Capacity Ww D H No. 120gal 34in 10 gal 2ZRA5 51іп  2ZRA6 lin 14 in 22808  47in 
275 gal 39 A in 47 Ain 45 V in 21YK53 150041 34in 1004 | 2ZRA7 61in | 2ZRA8 61 in 14in | 2ZRD9 57in 
330 gal 39 V^ in 47 YA in 53 іп 21YK54 200gal 40in 25gal |22RA9 57іп | 2ZRC1 57іп 14іп |2ZREi 53in 


250gal 40in 250! |2ZRC2 69in |27868 69in 14іп  |2ZRE2 б5іп 
275gal 47in 25gal |2ZRCA 59in |27865 59in 18іп | 2ZRE3 53іп 

= 330gal 47in 250! |2ZRC6 68іп 27867 68in 18in 278Е4 63in 
mS 360gal 53in 25gal |2ZRC8 59in 27864 59in 18іп |2ZRE5 53іп 
440gal 53in 25gal |2ZRD1 69іп | 22802 69in 18іп |2ZRE6 64in 
> 500gal 53in 25gal |22803 77їп |27804 77in 18in |2ZRE7 72in 


Overall Overall Item 
Round Tank . For Use With Height Width No. 
22RG1 Tank Stands 
90, 120 and 150 gal Tanks 40 in 31 in 2ZRE8 
200 and 250 gal Tanks 41 іп 36 in 2ZRE9 
275 and 330 gal Tanks 42 in 48 in 2ZRF1 
_ 22 360, 440, and 500 gal Tanks 43 in 53 in 2ZRF2 
p" [7 
< = — 
SNYDER Lid 
Lf. 406T81 
INDUSTRIES, INC. - 
Horizontal Liquid Dual Containment 
St 2 т, - Liquid Storage Tanks 
orage апкѕ | - = Low density polyethylene construction 
= High density polyethylene construction Rectangular Tank = UV resistant 
= UV resistant M 2ZRG8 = Max. liquid temp.: 140°F 
ч in ІШ. А 130°Е Double wall tanks have а primary tank to hold liquids 
п . 
` qu р: 2. | and a secondary outer barrier that surrounds the 
Freestanding bulk tanks can be used to store liquids for extended periods of primary tank for added protection against leaks or 
ше a gon and liter шо ir e uel 2 bulkhead environmental conditions. NSF compliant. 
itting to allow for piping connections. an compliant. Amp 
CLOSED TOP Tank Fill Opening Item 
Graduation | No Fitting | w/Fitting (gal.) Overall Dimensions Diameter No. 
Tank Overall Fill Opening Mark Item Item Round 
. (gal.) Height Overall Dia. Diameter Іпсгетепіѕ No. No. 15 gal 28 %4 in H x 19 ^ in Dia. 8in 406178 
Round с І 20 gal 26 34 in H x 22 in Dia. 8 in 406179 
30 gal 26 in 23 in біп 5gal | 2ZRF5 | 2ZRF6 40 gal 42 Y2 in Hx 22 in Dia. 8 in 406T80 
60 gal 26 in 22 Ain біп 5gal | 2ZRF7 | 2ZRF8 65 gal 47 in H x 27 in Dia. 8 in 406T81 
125 gal 35 in 30 Жіп 10 in 5gal | 2ZRF9 | 2ZRG1 90 gal 41 YA in H x 34 in Dia. 8 in 406782 
230 gal 43 in 38 in 10 in 10 gal 27862 | 27863 120 gal 47 in H x 33 in Dia. 8 in 406783 
300 gal 43 in 38 in 10 in 20 gal 27804 | 27805 160 gal 68 in H x 34 in Dia. 8 in 406784 
525 gal 53 in 47 V in 10 in 25 gal 278086 | 27867 220 gal 48 in H x 48 in Dia. 16 in 406785 
Rectangle 320 gal 60 % in H x 48 in Dia. 16 in 406T86 
15 gal 14in 14in біп 2gal | 2ZRF3 — 500 gal 66 % in H x 61 in Dia. 16 in | 406787 
25 gal 16 in 18 in 6in 1 gal 2ZRF4 — Square р l ge 
30 gal 22 in 19 іп біп 5 gal 27808 - 5 gal 13 У in Hx 14 in Wx 14 іп 4in 406788 
50 gal 22 in 20 in біп 1004 |27809 - 10 gal 22 in Hx 14 in Wx 14 inL 4in 406789 
100 gal 31 in 30 in 10 in 10gal | 2ZRH1 — 20 gal 24 in Hx 18 in Wx 18 пі 8 in 406790 
150 gal 29 in 36 in 10 in 20gal | 2ZRH2 — 40 gal 37 Y4 in Hx 20 in Wx 20 in L 8 in 406T91 
200 gal 39 in 37 in 10 in 20 gal 2ZRH3 = 70 gal 41 in Hx 24 in Wx 24 inL 8 in 406792 
325 gal 37 in 38 in 18 in 40 gal 2ZRH4 = 120 gal 48 in Hx 30 in Wx 30 in L 8 in 406793 
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21YK41 


5ERJ3 


Carbon Steel Transport Drums 


Lined drums feature a modified pheno- Closed-Head—Drum lids are perma- 


lic coating that resists corrosion and 
chemical reactivity. Unlined drums are 
treated with a mild rust inhibitor. 


Open-Head—Removable covers 

are EPDM-gasketed with either a 
UN-qualified lever lock or bolt. No 
tools, torque, or ring gap measure- 
ments are required for lever lock ring. 


nently secured and include 2" and 
3/4" steel plugs and flanges with Buna 
gaskets. 


Salvage/Overpack—Use open drums 
for transporting leaking or damaged 
containers. Covers are EPDM-gasketed 
and secured with lever lock ring 
Closures or bolt. Yellow drums with red 


MATERIAL HANDLING 
Drums 


2GTY5 


4GY37 


Stainless Steel Transport Drums 


Stainless steel drums feature better corrosion resistance and tensile strength 
than carbon steel drums. Type 304, 2B finish. Open-head drums close easily 
with a carbon steel bolt ring closure. Closed-head drums feature a 2" x 34" 


cover feature "Salvage Drum" logo. 
Volume UN Rating UN Rating Overall Inside Item 


Capacity Gauge Solid Liquid Height — Dia. Drum Color No. 
Üpen Head 


flanged fitting with a Buna gasket. 
UN Rating Overall Inside Item 


Volume Cap. Gauge ИМ Rating Solid Liquid Height Dia. No. 
Üpen Head 


olt Ring Closure al E 8 in in 
5 gal 20 1A2/X60/S 1A2/Y1.8/150 10%іп 14іп Black w/White Cover 19K299 al Е in in 
а d in іп Black w/White Cover а E in in 
al Е & in ack w/White Cover al { in in 
al Е ^in 18.25 іп Black w/White Cover а Е 2 in .25 in 
30 ga Д in .25 in. Black w/White Cover al E in .25 in 
р in .25 in. Black w/White Cover Е 4 in зіп 
й 5 in -5 in Black w/White Cover 55 gal 16 1А2/Х430/5 1A2/Y1.5/200 34 1^ in 225in 46Ү38 
16 1A2/X430/8 1A2/Y1.5/175 34 Yin 22.5 in Black w/White Cover 1HBH2 18/18/18 = = 36 in 225in 20UL06 
18 1A2/X435/S 1A2/Y1.5/150 34 in 22.5in Black w/White Cover 4GY29 85 да 16/16/16 ТА27Х440/5 — 39 in 26in 200К71 
18/18/18 1A2/X400/S ТА2/Ү1.8/200 34 “іп 22.5 іп Black 9KYY6 еп Head with 2 and ?4" Fittings in the Cover 
55gal 18/18/20 1А2/Х400/5 1A2/Y1.8/200 34 “іп 22.5 іп Blue 23Y332 a 5 ^ in .5 in 
18/18/20 1А2/Х400/5 1A2/Y1.8/200 34 %2 in 22.5 іп Gra 23Y345 losed Heat 
16/18/18 1А2/Х400/5 1A2/Y1.8/200 35 in 23.5 іп Black w/White Cover 484X61 8 gal 20 = 1A1/Xi.4/250 16%іп i4in БЕҺЛП 
18/18/19 1А2/Х400/5 1A2/Y1.8/200 35in  23.5in Black w/White Cover 484X62 10 gal 20 — 1A1/X1.4/250 19 ^ in in — 1MLC1 
18/18/20 — 1A2/Y1.6/200 35in  23.5in Black w/White Cover 484X63 16 ga 20 — 1A1/X1.2/250 27 in 14іп 26ТҮ8 
Bolt Ring Closure, Lined 20 ga 18 — 1A1/X1.2/000 210іп  1825in 2GTY6 
а E in n Black w/White Cover 30 да 18 — TA1/X1.2/300 29 %in  1825in 1MLC3 
al Ё in р ack w/White Cover 18/18/18 — 1A1/X1.2/3000 29 in  1825in 20UK83 * 
olt Ring Closure, Lined with 2 x 74" Fittings in the Cover 16 — 1A1/X1.8/50 — 35Yiin 225їп 19К327 
а j 5 in (біп Black w/White Cover 55 gal 18 = 1А1/Х1.8/300 35 VA in 225in  4GY37 
olt Ring Closure with 2 x 74" Fittings in the Cover 18/18/18 = 1A1/X1.8/3000 35 %in  22.5in 20UK84 * 
a } in ack w/White Cover * Type 316, 2B finish. 
а Д 2 іп ack w/White Cover es 
ever Lock Ring Closure 
al — in іп Black w/White Cover 
al — ^ in ack w/White Cover 
al = in jack w/White Cover 
— — 4 in 5 in ас! 
55 ga = 2 in .Б in Black w/White Cover 
= 5 in іп Black w/White Cover 
ever Lock Ring Closure, Lin 
al — 5 in ack w/White Cover 
оѕей Hea 
Lined 
10 ga 20 — 1А1/Х1.4/250 19 in  14in Black w/White Cover 1MLA4 
16 ga 20 = 1A1/X1.4/250 27 Vain  14in Black w/White Cover 19K309 
30gal 16/16/20 — 1А1/Х1.8/300 29 “іп 18.25 іп Black w/White Cover 261. 
18/18/20 — 1A1/X1.8/300 34% in 22.5 in Black 19H067 
18/18/20 — 1А1/Х1.8/300 3434in 22.5 іп Gra 23Y339 
55 ga 18/18/20 = 1A1/X1.8/300_34 74 in 22.5 in Blue 23Y341 
9 16 = 1А1/Х1.8/300 35 in 22.5in Black w/White Cover 2GTX7 
18/18/20 = 1A1/X1.8/300 34 % in 22.5 in Black 9CEJ1 8DRE7 
18/18/20 — 1А1/Х1.6/300 36in  22.5in Black w/White Cover 476H48 
Unlined 
5 gal 20 — 1А1/Х1.6/250 1098in  14in Black w/White Cover 19K302 
а — р 4 in іп Black w/White Cover 
al — i in іп Black w/White Cover 19Н066 
= Е біп 18.25іп Black w/White Cover H 
30да eo — — AKERS 29 en 182: Bacche Gov 26p4- | Fiber Transport Drums 
Е RRO АЧ 6/500 36 In. 22:8 Влае Cover -ATBHBU- For dry or solid materials. Open-head drums with carbon steel covers, 
ga 18 = 1A1/X1.8/300 Збіп  22.5in Black w/White Cover 476951 lever lock ring closures, and galvanized chime bands. 
20/20/20 — 1A1/Y1.4/200 3434in 22.5in Black w/White Cover 476H49 
Salvage Drums Overall Inside Item 
olt Ring Closure Volume Cap. UN Rating Solid Height Dia. No. 
al E 2 in in Yellow w/Red Cover With Fiber Lid 
а Е in .25 іп Yellow w/Red Cover 5 gal 1G/Y60/S 834 in 11.625 in 8DRE7 
al ; ^ Іп ellow w/Red Cover а — in — 
al ^ in in ellow al — in in 
al = 4 in ellow w/Red Cover ith Plastic Li 
al — 4 in ellow w/Red Cover 55 ga — 35 1^ in 21.5 in 23Y347 
ever Lock Ring Closure al in in 
al — in ellow w/Red Cover ith Steel Li 
а — ^in ellow w/Red Cover al in 5 in 
а -- 5 іп E ellow w/Red Cover al in Sin 
85 ga 18 1А2/Х440/5 1А21/Ү320/5 38% in 26 in Yellow 46Y36 55 gal 16/Y260/ 35 іп 21.5 in 9H072 
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Drums, Drum Covers & Liners 


Scan. Order. Done. ef 
Details on page A1. pu 


[se 


UN-Rated Sa 


White Cover Gasket 


Drum Covers 2" x 34" Tri-Sure Bolt Ring with Lever Lock Ring 
Style Fittings Bolt and Nut 
Item 
Description For Use With No. 
eel Covers For 5-, 8-, 10- & 16-Gallon 
-ga. Cover, Painte ite, wi In X ЖІП Ifl-oure ittings 
-ga. Cover, Painte ite, WI aske! Я 
eel Covers For 20- & 30-Gallon 
-0а. Cover, Painte ite, WI aske! Й 
-ga. Cover, Painte ite, WI aske! 
-ga. Cover, Painte ite, WI In X 74 In iri-oure e Fittings А y Я А 
eel Covers For 55-Gallon 
-ga. Cover, Painte ite, wi а5Ке! 
-ga. Cover, Painte ite, WI In X ЖІП iri-oure е Fittings. 
-ga. Cover, Painte ite, WI ох enolic Lining ап! asket 
АСАН ШЕ E EDD пепото AQ: HI e Im x 1MLA3, 2GTW4, 2GTW7, 2GTW8, 5ERH7, 5ERH8, 5ERH9, 5ERJO 19K323 
-ga. Cover, Painte ite, WI аѕке! 
-ga. Cover, Painte ite, WI In X ?4 In iri-oure e Fittings. 
OV OT Улда EDD e ЦИЯНЫ 19K316, 1HBH2, 20UK77, 20UK78, 2GTY3, 4GY35, 8CPP2 19K325 
ainless Steel Covers For 55-Gallon 


6-ga. Cover, 304 Stainless Stee MLC4, 2GTY9, 4GY38 19K326 


-ga. Lover, tainless Steel, wit asket 


asket, 
olt Ring, Includes Bolt and Nut 


utside Leverioc 
- -Gallon Cover Replacement Ра 


Gasket, EDPM 2GTX1, 2GTX3, 4GY28, 4GY34, 5ERH3, БЕВЈЗ, SDGKO ` 2GTV3 
olt Rin ncludes Bolt an ut 

utside Levertoc 

"ballon Lover Heplacemem 
Gasket, EDPM 2GTW4, 2GTW5, 2GTW6, 2GTW7, 2GTW8, 2GTY3, 4GY29, 4GY35, 5ERH2, ` 2GTV8 


5ERH4, 5ERH5, 5ERH6, SERH7, 5ERH8, 5ERH9, SERJO, 8CPP2 


Bolt Ring, Includes Bolt and Nut 261М/7, 2GTY3, 4GY29, SERH2, SERHS, bERH7, БЕВН9 2GTV9 
utside Leverioc 
2GTZ1 
2GTZ3 
Polyethylene 
Transport Drums 
High-density polyethylene (HDPE) is compatible with a wide range of chemicals. Open- 
head drums feature lever lock ring closure. Closed-head drums have two top fittings, 
a 2" NPT, and a 2" buttress fitting, except 15-gal. drums have 2" NPT, and 34" NPT. 
19H055, 19H056, and 2GTZ3 have double handles. 
UN Rating UN Rating Overall Inside Item 
Volume Сар. Solid Liquid Height Dia. Drum Color No. 
en heal 
al жеч 4 |n .9 In ue w, ite Cover 
=== 4 In .9 In ue w, ite Cover 
55 gal = ia à us 21YL66 490217 
en head wi ngs 
al = in .2 In ue Wi ite Cover 
55 gal = in in hite 
9 2/Y130, — 34% in 23.1667 in — Blue w/White Cover 4GY40 * Pkg. Item 
— — ІН1//1.9450 23 in 155іп Blue 2672 Сав... Gauge Ш Coler Qty. №. 
=. 8 4 |n in ue 
i — 1H1/Y1.8/100 26 Ain 14 in ranslucent White 20774 Drum Inserts Незіші TI NECI. Bink i AvE 
gal — 1H1/Y1.9/100 —26 36 in — Blue 19H053 = gal mi біп” Pin 
= HUNiSnH00 263m — — White 7 19H054 and Liners Accordion Wall 
— THT/Y2.0/150 20%іп = Blue 9H055 / 55gal 15mil 34 7 іп" Natural 20 490717 
_=—=—— e oe НЫ. = LDPE construction Straight-Sided 
20 ga Н 050 97 п — — — ——Whie — — —23Y343 — 30gal 15mil 28Y2in' Natural 25 490715 
at ұл a E INSERTS 55 gai 15 mil 34 іп” Natural 20 490713 
— —— — AHUYISM80 209m Ве 19H06t | = Vacuum-formed 55gal 24mil 34 іп” Natural 15 490718 
ОО —  4HiYI9A50 29%іп — Back  19H062 Drum Liners 
ді — —— ОВО иш — — Translucent White — 18063 — | "Seamless | Straight 
7. — FMA 20*in  — Red 23/36 | Inserts are designed to 30gal 4mil 48' Natural 100 35KT72 
— THIN1.9/150 29% іп — Ye ow 23Y337 withstand tough applications 55 gal 4mil 65" Natural 50 35KT73 
al К H Қ In = ite A B i i 
= 4 in in ue such as mixing and pumping; нн 72 Natura 10 39KT83 
--Ш tbo a — ———— а ИІ — NISSO 34 Из rpm EE won't crack or tear. Contoured 55gal 5ті | 40 Natural 20 35КТ76 
— — —J4H1N13A50 34% in — Translucent White 19H059 — | li 55gal 4mil 40' Natural 100 35KT77 
55 gal are НЫ — S e ne ШЫ - lip prevents leakage between 55gal 4mil 52' Natural 100 35KT78 
— —IHUYTSABO Min — —-—— Re ayay | insert and drum wall. 55gal 8mi 40° Natural 50 35KT79 
— 1H1/Y1.9/150 34 іп — Yellow 23Y334 55gal 8mil 52in' Natural 50 35КТ80 
= H : in = ite w/Green Cover DRUM LINERS 55gal 10 mil 40" Natural 50 35КТ81 
*FDA Approved Meet FDA requirements. 55gal 10mil 53' Natural 50 35КТ82 


1136 GRAINGER. 


ПІШ 


Find even MORE оп Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


5A501 


FM Approved, except 1XPX8. 5A501 
is FM Approved for viscous liquids 
only, and 54502 is FM Approved for 


nonviscous liquids only. 
DRUM FAUCETS 


5A506 


Drum Faucets and Drum Safety Vents 


Brass Gate Valve—Self-closing wide 
mouth opening. Knife-style, spring- 
activated PTFE blade has positive shutoff 
when 412"W handle is released. Use with 
viscous noncorrosive liquids heavier than 
30W motor oil. Use with drums in hori- 


Drum Cover 


Accessories 


Safety Drum Funnel—Fits into 2" 
drum bung. Accommodates padlock, not 
included. 


Drum Level Gauge—Special plated 
fitting threads into 34" NPT drum bung 
and has a female 34" NPT provision to fit 
most faucets. Not for use with chlorinated 
solvents, high-concentrated acids, or 
alkalis. 


Polyethylene Pop-Up Gauge— 
Indicator warns when nearing capacity. 


Screw into 34" opening of a vertical drum. 


Drum Lock—Solid brass with 12" zinc- 
plated steel lockarm, predrilled with a 
hole for a padlock, not included. Fits both 
2" and 34" standard dia. drum threads. 


MATERIAL HANDLING 
Plug Wrenches, Drum Faucets & Safety Vents 


3AMOG i- 


3KR44 


Brass Adjustable, Stainless Steel 
Adjustable, and Brass Rigid— 


zontal position. 


Drum Plug Locking Device—Locking 
device prevents access to the material 


Polypropylene Fiberglass 


E M ang  Reinforced—Allows drums with 2" plug | contained in your drums. Simply slide the 5A507 9STM76 
nonflammables. For use with drum 9 фе emptied or filled from a horizontal two halves of the locking device around 
ihiharizental position 5A504 has an ?05йіоп. Locking ring connects faucet to the bung flange, slip the joining bar Description Qd тап 
internal flame arrestor and adjust- um handle, unscrews plug for tapping through the halves, and insert a padlock ^ “Safety Drum Funnel 1 ЗАМ06 
! ог filling. (sold separately) through the end hole of Drum Level Gauge 1 5А507 
able feature that allows the nozzle to ; M f Polyethylene Pop-Up Gauge 1 2AV35 
be positioned after being threaded DRUM SAFETY VENTS the bar. Sold in a set of two 2" plugs; fits -Drum [ock ти 
З 9 plastic drums with raised bung flanges. Drum Plug Locking Device 2 9TM76 


into drum. 5A503 has an external 


Horizontal—Fusible emergency relief 
flame arrestor. 


plug melts at 135°F. Brass bung vent and 
a flame-arresting baffle; max. content 
flow of 220 cfm at 20 psi. 


Vertical—Provides manual vacuum 
relief. Internal flash arrestor. 


Economy Zinc Rigid—Self-closing 
with padlock holes. Cannot be used 
with chlorinated solvents. Brass 
color. 5A502 has a flame arrestor. 


Drum Covers 


Polyethylene Drum Covers—Lightweight, 
economical covers have UV screener. 


Item 
Material Shank Type ^ SealMaterial — (M)NPTInlet — No. Steel Safety Drum Covers—16-ga. steel drums 
Drum Faucets convert open-top drums into fire-safe receptacles. 
Es Adjustable BE 2 іп d Pkg Item 
rass igi 4 ІП МЕР "P + 
Brass тусаа Rad PTFE m 50685 т ronan Outside Dia. Qty. No. 
16-251 Zinc A Oy 10! ТОП АШ i Clear, For 5 gal Pails 97 to 13%" 100. 8VU25 
Die-Cast Zinc Alloy Rigid Viton Ain 5A502 Clear, For 30 gal Drums 14 %into 18 Zin 100 3/5 3JJN3 
Polypropylene = Nitrile 2in 1ХРХ8 Clear, For 55 фа Drums 19 %into23%in 100 ^ 3JJN3 
: Item Clear, For 55 gal Drums 223. in 1 — 490710 
Type (M)NPT Inlet Cracking Pressure No. Clear, For 55 gal Drums 25 Ye in 1 190709 
Drum Safety Vents Steel 
Horizontal = 5 psi 5А506 Red, For 30 gal Drums 18 % in 1 2VAE1 
Vertical 2in 5 to 8 psi 1WXB6 Red, For 55 gal Drums 22 % to 22 YA in 96926 
* For use with viscous liquids. Red, For 55 gal Drums 22 9A in 1 6AX40 2VAE1 
Item 
Description Construc. Brand No. 
Drum Deheaders 
with Ergonomic handle- — Forged Steel = 3AY68 
xpress Open Drum Deheader For Use With To Open 
2GWZA 30 and 55 Gallon Steel Drums and 5 Gallon Pails” Forged Head ae OWA 
Comfort Hand Grip, For Use with 30- and 55-gal. Steel Drums Steel — . 38UJ?21 
Replacement Blades 
For Use With Non-sparking Drum Deheader 1RD22 Hardened Non-Ferrous Alloy = 1RD23 
For Use With Drum Deheader 3AY68 огде 1VKC7 
Overall Item 
For Plug/Bung Style Length Material Brand Мо. 
Drum Bung/Plug Wrench 
T-Type, Standard, Pressure Relief 12in Aluminum, Bronze, Nickel Атрсо 2VJ22 
Drum Bung Wrench 
Bung Pattern 4 10 in Nylon — . BWAHO 
Bung Pattern 4 111п Alloy Steel —  2ҮАб5 
Bung Pattern 4 11 іп Вгаѕѕ ЕЕ 
Bung Pattern 4 12 in Stainless Steel — 45ЕП03 
Bung Pattern 4 12 in Bronze —  26WZ6 
Bung Pattern 4 13 in Alloy Steel —  2GWZ3 
Bung Pattern 4 13 in Bronze -- 261024 
Bung Pattern 4 18 34 in Alloy Steel —  5WAH1 
Drum Plug Torque Wrench 
Drum Deheaders and Rieke Hex Head Plugs 20-9 Ft-Lb 14 іп Iron —  21YL87 
Rieke T Style Round Head Plugs 14 Yin Alloy Steel — . 21YL85 
Plug Wrenches Drum Plug Wrench 
1 1^ in Slotted Bung, 2 in Cross Bar Bung 12 in Bronze — 91577 
E i i: is Bung Pattern 1, Bung Pattern 2, Bung Pattern А 
Drum Daheadars— Ороп 5 gal. pails and 30- and 55 gal. drums. 9 3 Bung Ракыш А Bung Batter’ 5 12in Brass Alloy —  3AYT1 
2GWZT is for use with a 1?" manual ratchet drive, not included. For Bung Pattern 1, Bung Pattern 2, Bung Pattern TOUS GERNE geom 
ratchet drivers, see Grainger.com®. 3, Bung Pattern 4, Bung Pattern 5 
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MATERIAL HANDLING 
Drum Heaters, Blankets & Mixers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


(Drums not inclulded.) 


Drum Heaters 
= Dielectric tested at 1250V for 115V 
drum heaters and at 1500V for 230V 
Mount below drum contents for freeze 
protection, viscosity control, melting, or 
keeping elevated temperatures. Nickel alloy 
heating element and electrically grounded, 
insulated screen. 115V units have 6-ft. cord 
set with 3-prong molded plug; 230V have a 


pigtail end. UL Recognized and CSA Certified. 


Note: Actual temperature of the contents is affected 
by thermostat setting, heater wattage, type of drum 
contents, ambient temperature, and other system 
characteristics. Multiple heaters may be required for 
some applications. 


FOR VERTICAL METAL 

Wraparound heaters connect with a 
spring-and-clip device. Control range: 
50° to 400°F. Temperature control stem 
rotates 310°. All have adjustable thermo- 
stats, except for 3CDA1. 

FOR HORIZONTAL METAL 

Reusable heater can be used while drum 
is in cradle. Control range: 50° to 400°F. 
FOR POLY 

Control range: 50° to 160°F, plus over 
temperature control. 


Drum Blankets 


and Pipe Heaters 
DRUM BLANKET HEATERS 

Heaters fit 55-gal. drums. For 3JJJ4, 
control range is 50° to 160°F. For 
3JJJ2 and 3JJJ6, control range is 50° 
to 450°F. 3CDC4 has aluminized cloth 
exterior with 1" fiberglass insulation. 
Easy to install with hook-and-loop 


For 
Horizontal 
Metal 


= 


Economy Open 
32V122 


Drum and Tank Mixers 


Direct Drive 
32V127 


Gear Drive 
32V139 


= Shipped unassembled 
= 115 to 230V, 1-Phase 
Feature TEFC electric motor or air 


- For Poly motor and include 316 stainless 
Dii him tran wwe Steel shaft with propeller. 
сар. pia Width Voltage Watts A No. Economy Open Drum Mixers— 
‘or Vertical Metal Drums B А 
5 gal n zn in ine 300w 2.6 A 3CDAT Mount directly to tanks or on rails 
5 gal ^in 4in 5 5i . j Th" i i 
{5 аг Tii Sin T15V 500W 43A 3cDAe- | With 176" opening adjustable clamp. 
18 gal wh dn IY T Е5 А SUDAS Adjustable bracket. 4"-dia., 3-blade 
gal ^in ЗЇП А iyad- 
30 gal 18 %in 4in 115V 1,100 W9.6 A 3CDA3 fixed propeller. 32V133 and 32V134 
55 gal 22 іп Зіп 115V 1,000W8.7A 3CCZ9 | include junction box. 
55 gal 22 іп 3in 115V 1,000W8.7A 3CDA 
55 ad РА val in 3 іп 2301 10% W 43 А ЗСрА? Bung-Entering Drum Mixers—For 
55 ga bin 4in 5V 1,5 7 А 
55 gal 22 in “іп 230V 1,500 W6.5A 3678” | ИЗ With 55-gal. or smaller closed- 
B SEE ЕНІН Е ШЕ ЕШШ ЕНЕНЕ head drums. Enter 2" bung opening 
al in in $ " М 
Far Puls Bras with 2-blade folding propeller. 
5gal 11 іп біл 1151 300W 2.6 À 3CDC1 P i 
55gal 22%in біп 115V 750W 6.5 А 3С0С2 | Bung-Entering Intermediate 
* Plus or minus 1". Bulk Container (IBC) Mixers—For 
use on 275- to 550-gal. drums. 9" 
propeller folds to pass through 2" 
coupling. 32V148 provides a metallic 
Silicone 2" coupling by mounting directly to 
Rubber Pipe i 
Heater plastic cap of poly IBCs. 
Gear-Drive Tank Mixers—Cast- 
aluminum, handle up to 5000 gal. 
with viscosities up to cps. 
oy th ties up to 15,000 ср 
Heater Clutch-free with 3-blade square- 


pitch marine propellers. Index marks 
for angle and radial adjustment. 


Direct-Drive Tank Mixers—Clamp 
to tank rim. Adjustable motor speed, 


utilizes standard shafting to extend 
propeller to 48". 
a Air-driven 


Laboratory Mixer—Clamp can 
be used to make angular and radial 
adjustments. Shaft for use with 
tanks up to 50 gal. 


Laboratory Mixer With Stand— 
Features four shafts. Adjustable 
height with hand knob. Includes 
cast-aluminum base with 36" mast. 
Base bolts to work surface. 

a Air-driven 


Handheld Air Mixer—Air control 
valve allows low-speed mixing and 
easy speed adjustment. Multiblade 
cage impeller protects blades. Cast- 
iron aluminum pistol grip. For 5- and 
10-gal. open containers. 

a Air-driven 


Paint Supply Mixers—32V131 is 
for use with 5-gal. HVLP spray pack- 
ages. 32V132 is for use with any 
55-gal. drum cover. Max. torque of 
32V131 is 6.5 in.-Ib. (at 650 rpm); 
max. torque of 32V132 is 26.1 in-Ib. 
(at 350 rpm). Removable shafts for 
use with lids and containers. 

a Air-driven 


; Shaft Shaft Item 
fasteners. Control range is 50? to ШЕ ШШ HP Motor Dia. (in.) ^ Length(in. _ Max.RPM Мо. 
SS E EUER Vi 321 32in 1,750 RPM 32V133 

ті Vy 0 2 ingle Phase 21П ІП ІП Қ 
SILICONE RUBBER РІРЕ HEATERS Silicone Rubber W% 11510 230V Single Phase іп  32in 32in 1,750 RPM 32V134 
= Control range: 40° to 60°F Flexible Heater ae „ретй iic Ain 35in 35in 2,000 RPM 32V122 
Reusable heaters thaw and keep wies 118199907 Single Phase Ain Уп п RPM 3205 
^ to V5 nuematic в In In in 
metal pipes from freezing. Fit dia. from 2 115 to 230V Single Phase zn E in 2 in 1; 725 НЕМ 2 
ma 14" Д nuematic in in 
% to 1%". Preset thermostat. Install Bung Entering Intermediate Bulk Container {IBC} Mixers 
with hook-and-loop fastener straps. % 115 to 230V Sing е Phase — iin 40in — 450RPM 321137 
in ni % 115 to 230V Single Phase 1іп E in 40 in 450 RPM 321138 
Not for plastic pipes. Polyimide н ШИШИШИ іп  40іп 40in 430ВРМ 32V125 
SILICONE RUBBER Flexible Heater ear Drive Tank Mixers _ d - 
15 115 to 230V Single Phase — $4 in 48 in 48 in 350 RPM 32V139 
FLEXIBLE HEATERS Watt Amps Drum Item %  115t0230VSinglePhase іп 48in 48in  350RPM 321140 
= Operate 10 400°F pensis a E analis AC Dia. H Мо. % : 17540 беш Single Phase іп  60in 60in 350ВРМ 32V141 
A Direct Drive Tank Mixers 
= Resistance tolerante: +107 Sgm 120V 770W 64A 24in 33in зи | 1 Pruematic Win 36m — 36m — 2000 RPM 32V128 
Install with RTV (Dow 732 or equal) 2.00W/ x е ш i 
120V 1,600W 13.3A 22i 31142 Laboratory Mixer 
adhesive. Include 12" PTFE insu- sain Ш 1/20 115V Single Phase Asin | 30in 30in 1,700 RPM 32V142 
esive. Include DOW g 
lated leads. UL Recognized and CSA sain 240V 1,600W 6.67A 24in 33in 3246 | Laboratory Mixer w/Stand танта 
Certified 570W 115ү 1000W BTA 22 S SEHR DA Pnuematic Win 55i 24im 20 in. 24 1, 2,000 RPM 32V129 
` sq Wai ы! iiem Handheld Air Mixer i - s xS 
POLYIMIDE FLEXIBLE HEATER Density Voltage Watts Amp No. Paint БЕБИ н 11818 ic Yin 20%in — 20Yein 1,000 RPM 32V130 
= Operating temp.: -70° to 390°F gm ms Due үсе a ia Pnuematic % in 121һ Іп 2.000 RPM 321131 
і : +109 -50W/sq іп : in 1 in 1 nuematic Yin 32in 32in 2000 RPM 32V132 
B Resistance tolerance: +10% 2.50W/sqin 115V 230W 2A 48in 1in 3CDC8 : : ltem 
» Max. thickness: 0.10", 2.50W/sqin 115 V 345 W ЗА 72in 1in 3CDC9 Description For Use With No. 
except in lead exit area Silicone Rubber Flexible Heaters — — &—.— Replacement Parts 
: Р е _5:000/ѕаіп 115 V 60W 05А біп 2 п 3CDD2 Propeller for 4" Shaft 32V131, 32V133 32V143 
Low-profile, low-watt density Kapton® ~5.00W/sqin 115 V 100W 0.9A 10in 2 in 3CDD4 Propeller for 24" Shaft 32122, 32V134 32V144 
i 5.00W/sqin 115 V 720W 4.3A 12 іп 12 in 3CDD3 Folding Propeller 32V123, 32V124, 32V135. 32V136 32V145 
heater. PIPE insulated leads. Easy to 5.00W/sq in 115 V 1,440 W 12.5 A 24 in 12 in 3С001 атр Assembly 32V122. 32V 133. 32V134 32V146 
install with RTV (Dow 732 or equal) ‘Polyimide Flexible Heater Shaft 32V123,32V124.32V134, 32V136 321147 
adhesive. 2.50W/sqin 115 V 160W 14А 8in 8in 3CDD7 Bulkhead Fitting 32V137, 32V138 32V148 
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MATERIAL HANDLING 
Drum Dollies 


LANE У 


3KMZ9 


With Support Ring 
1XUZ9 


Multi-Tier with 
Support Ring 
6FVJ1 


WESTWARD 
Cross-Brace Drum Dollies 


Cross-brace drum dollies have an X-shaped deck that lets liquids pass through 
the deck and allows drum spigots to be accessed while the drums are on the 
dollies. They are lighter than solid-deck dollies. 

Dollies with a support ring prevent drums from sliding off. 

Heavy-duty cross-brace drum dollies have a strong, welded square frame 
and can carry heavier drums than other styles of drum dollies. 

Multi-tier cross-brace drum dollies have three tiers. The inner tier can 
support a 5-gal. drum, the middle tier can support a 30-gal. drum, and the outer 
tier can support a 55-gal. drum. 


For Max. Caster 

Load For Container Container Deck  Caster/Wheel Wheel/Tread Item 
Capacity Capacity Diameter Shape Configuration Material Brand No. 
Cross-Brace Drum Dolly 
Steel Frame _ 
1,000 Ib 55 gal 24" X-Shape (4) Swivel Plastic — 3KMZ9 
Cross-Brace Drum Dollies with Support Ring 
Steel Frame 

150 Ib 5 gal 11%" Round (4) Swivel Polyurethane = 48,134 

400 Ib 55 gal 23" Round (4) Swivel Plastic Westward 34NK68 
1,000 Ib 30 gal 19" Round (4) Swivel Plastic = 1XUZ8 
1,000 Ib 55 gal 23" Round (4) Swivel Plastic = 1XUZ9 
1,200 Ib 55 gal 23" Round (4) Swivel Plastic = 6FVJ6 
1,200 Ib 55 gal 27" Round (4) Swivel Steel = 45EC84 
1,250 Ib 55 gal 23" Round (5) Swivel Plastic = 1XWA1 
1,400 Ib 55 gal 23" Round (5) Swivel ron — 1XWA2 
2,0000) 55ga 24%e — Round — (4)SWive- уоп — _ 48/137 

Д 9 with-Brake y 
2,000 Ib 55 ga 240" Round 8) Swivel Nylon — 484136 
Plastic Frame 

7510 Sgaltoi5gal 11" Round (5) Swivel Plastic = 38RY68 
Stainless Steel Frame 

900 Ib 55 ga 24" Round (4) Swivel Rubber = 445K91 

900 Ib 55 ga 24" Round (4) Swivel Rubber — 445K92 
1,100 Ib 55 ga 23" Round (4) Swivel Plastic — 6FVH7 
1,100 Ib 55 ga 23" Round (5) Swivel Plastic = 6FVH8 
1,200 Ib 55 gal 23" Round (5) Swivel Plastic == 6FVJO 
Heavy-Duty Cross-Brace Drum Dolly with Support Ring 
Steel Frame 
2,500 Ib 55 yy. Square: i i - 

ү gal 2378 with-Circle (9 Swive Phenolic 425Y55 
Multi-Tier Cross-Brace Drum Dolly with Support Ring 
Stainless Steel Frame 

90016  5galto55gal 23° Round (4) Swivel Plastic = 6FVJ1 


Easy-Spigot- 
Access Solid-Deck 
Drum Dollies 


Feature a solid steel deck with raised corners that prevent drums from sliding 
off. Drum spigots can be accessed while the drums are on the dollies. The 
dollies include four plastic swivel casters. 


3JJ4G9 


Load For Container For Max. Item 
Capacity Capacity Container Diameter Deck Shape No. 
1,000 Ib 30 gal 1994 Square 3JJH2 
1,000 Ib 55 gal 24" Square 3JJG9 
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48J133 


Solid-Deck 
Drum Dollies 


These dollies have a solid deck that 
stops liquid from falling through. The 
deck has a raised edge that prevents 
drums from sliding off. Plastic casters. 


For Max. 
Frame Load For Container ^ Container Caster/Wheel Нет 
Material — Capacity Capacity Diameter Deck Shape Configuration Мо. 
Plastic 900 Ib 30 gal to 55 gal 234" Round (5) Swivel _ 48133 
Stainless Steel 900 Ib 5 gal to 55 gal 23" Square (4) Swivel | 6FVJ2 


With Clamping 
Support 
34NK67 


WESTWARD 
GUARD е 
GCUARDAIR. ШЕШШ 


Open-Deck Drum Dollies 


Open-deck drum dollies consist of a steel support ring with a large open 
space at the center. Debris falls through the dollies, and the support ring has 
a raised edge that keeps drums from sliding off. Open-deck dollies weigh 
less and are easier to carry than solid-deck drum dollies. They can be hung 
when not in use. 

Dollies with clamping supports have a band clamp that can be tightened 
to hold drums securely on the dollies, making them suitable for moving 
smaller drums. 


For Max. 

Load For Container Container Caster Wheel/ Caster/Wheel Item 
Capacity Capacity Diameter Tread Material Configuration Brand No. 
Open-Deck Drum Dollies 

50 Ib 5 gal 11982" Phenolic (4) Swivel Westward 45М948 

750 Ib 55 gal 231316" Steel (3) Swivel — 484135 
1,0001В 20galto30gal 12" Rubber (2 Swivel (2) — Guardair 422461 
Open-Deck Drum Dollies with Clamping Support 

50 Ib 5 gal 147" Rubber (4) Swivel Lincoln 6WB26 

120 Ib 16 gal 14" Plastic (4) Swivel Westward 34NK67 

120 Ib 16 gal 147" Phenolic (4) Swivel Westward 45М947 

120 Ib 16 gal 26%" Rubber (4) Swivel Lincoln 6WB27 


Easy-Load 
Drum Dolly 


This dolly has a large platform that 
sits low to the ground and slides 
under a drum to load it onto the 
dolly. It provides more support for 
drums and is less likely to tip than 
other styles of drum dollies. The 
dolly has a steel frame with rubber 
casters. It also has a T-handle that 
pivots out for pulling the dolly, locks 
in an upright position for pushing 
the dolly, and folds to save space 
when not in use. 


For Max. 
Load For Container Container Item 
Capacity Capacity Diameter Deck Shape Caster/Wheel Configuration No. 
1,200 Ib 5 gal to 55 gal 23" Half-Round (1) Swivel, (2) Axle-Mounted — 6FVJ3 


MATERIAL HANDLING 
Drum Trucks & Cradles 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Steel-Frame 
Drum Hand 


3BA27 


Em 


Drum Cradles 
55-GAL. 


Cross-braced, channeled steel cradle 
frame with nonsparking oil- and 
chemical-resistant wheels. 


30- AND 55-GAL. 


Four 4" rigid polyolefin rollers 
allow drum to be rotated for 
positioning; resist reaction with 


Truck Ei ipai 16С91--Ғош 3" rigid polyolefin pine d ae 2. 
340646 Drum Truck wheels are mounted inside the frame. = 9P : 
Зарбат Ergonomic Tilt- welded steel construction that 


Back Dispensing 


3BA26—Two 3" rigid polyolefin bolts to the uprights. Retractable 


Drum Truck Ergonomic Tilt- wheels and two 3" polyolefin swivel hardwood handles. 
Davroni 34D665 Back Corrosion- casters. 
Resistant Truck Cap. Dispensing Level L Л Нет 

34D654 (Ib.) Height (in.) ^ Height (in.) (in.) (in.) No. 

Drum Hand Trucks — 15 20 in 31 Zin = 16С91 
A curved frame cradles a drum Ergonomic tilt-back trucks have two swivel 3i- A елі. i ЕРА EMT n ES 
as it's being moved with the casters mounted on a rear frame extension. The 1,000 16% 95 in 43 in 19 % in 3BA27 
trucks. These hand trucks have casters support the trucks when they are tilted back, 
prongs that slide under the which reduces the physical effort it takes to keep the 
drum to support it when itis trucks upright when moving heavy drums. 
leaned back, and they allow Dispensing trucks can be laid down horizontally to LINCOLN 
heavy drums to be moved allow the contents of a drum to be dispensed while Steel 
without having to lift them. the drum is secured to the trucks. The frame exten- 45PG80 


They also come with a strap 


or chime hook for securing the 


drum to the trucks. All feature 
a prong nose plate and a dual 
handle design. 


sion also supports the drum and keeps it elevated off 
the ground during dispensing. 

Aluminum-frame drum hand trucks are lighter 
than steel-frame drum hand trucks and resist rusting 
when exposed to water. 


Drum Dispensing & 
Transport Dollies 


Specialized dollies can be used 


For Container For Container Load Item 
Capacity Material Capacity Overall HxWxD Wheel Type/Material No. for moving drum-dispensing 

Steel-Frame Drum Hand Trucks i j 
30 gal, 55gal Plastic, Steel 100015 56 ⁄2inx23 inx 14 in Solid Polyolefn  34De64 | SYStems, which consist of a 

55 gal Steel 1.0001 59%2inx23%2inx18in Tread on Core Rubber 340646 | 55-gallon drum, hose, and 

55 gal Plastic 1,000lb 59 %inx24inx25in Тгвай оп Core Rubber 340649 pumping equipment. The dollies 
Ergonomic Tilt-Back Steel-Frame Drum Hand Truck 

55 gal Steel 100010 59 inx24inx19 %in Tread on Core Rubber 340647 | Nave a deck for the drum, pump 
Ergonomic Tilt-Back Dispensing Steel-Frame Drum Hand Trucks mounts for the drum pump 

55 gal Steel 1,000 Ib 56 ^inx24inx21 іп  Tread on Core Rubber 340644 system, and rubber casters. 

55 gal Steel 1,000 Ib —57inx24inx24 %in Tread on Core Polyolefin 340665 

55 gal Plastic 1,000lb — 57inx24inx24 іп Tread on Core Rubber 340650 For Max. 

Ergonomic Tilt-Back Corrosion-Resistant Aluminum-Frame Drum Hand Trucks Load Container Caster/Wheel Item 
30 gal, 55 : 2 . Yen 7 Capacity Diameter Deck Shape Configuration Brand No. 
gal, 85 gal Plastic, Steel 70016 35 in x 28 inx 57 Yin Pneumatic Rubber 340654 Steel 
8008: SS Plastic, Steel 700 — 35inx28inx57 ёт Pneumatic Rubber 3403, | 4001 — Square ur rt TIRES. MERGE 
809858 Plastic Steel 1,000 1b  373éinx25inx5Sin Tread on Core Rubber 340652 600 Ib 24 Square Ne Mounted” Plusi 530891 
30 gal, 55 я : A A * Aluminum 

ч Plastic, Steel 1,00010 37 %inx25inx55in Tread оп Core Rubber 340651 ; - 
gal, 85 gal à i 525 Ib 23" Trapezoid (1) Swivel-with-Brake, Blue per 487А75 
* Includes brake. P (2) Axle-Mounted 
Bolt together to form a rigid rack. Forklift accessible. 
Red powder-coat finish. 
Drum Rack Item 
Capacity Cap. H w D No. 
(2) 55 gal 800 Ib 12 in 45 in 30 іп 30YN83 30YN83 
3) 55 gal 800 Ib 12 in 71 іп 30 іп 30YN84 
(8) 55 01 -240b 70n — 33in 34 йіп 316428 
(4) 55 gal 3,200 Ib 48% in 60 in 34'4in — 31CA29 
(6) 55 gal 4,800 Ib 48%in 85 іп 34'4in 31САЗ0 
9 4,800 Ib. 70 in 60 in 34'Ain — 31CA31 
(9) 55 gal 7,200 Ib. 10 in 85 1^ in 34'4in — 31CA32 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Drum Lifters & Slings 


(Drums not included.) 


Drum Lifters 

VERTICAL DRUM LIFTERS Manual 12R538 

» Ship assembled Control provides 360°, low-level pouring and 
Move drums to a different location auto- dumping. Holds drum vertically or horizontally 
matically. Align on drum chime using during transit with positive tilt lock on drum 
grip pads. Use with overhead hoist or saddle. 

crane. Crane lift hook engages lifter and Geared 12R541 

grab hooks. Orange enamel finish. Features 51⁄2-ft. control chain to lock drum in 
ECONOMY DRUM LIFTERS position. Drums that are less full are easier to 
Lock pin provides safe transportation tilt. Pour from remote heights. 

for drums by preventing them from ECONOMY OVERHEAD DRUM LIFTER 
opening. 14"-dia. lifting eye is mounted The three removable arms have either a drum 
on top of four 1⁄4" x 1" hot-rolled steel р 

supports. faucet wrench, a removable top-ring wrench, 


or a built-in bung nut wrench. Drums can 
21VG34 12R539 12R542 SALVAGE DRUM LIFTERS be lifted, transported, or lowered. Does not 


= Ship assembled include required overhead lifting device. 


Orange enamel lifter places a 55-gal. OVERHEAD MOUNT LIFTERS 


drum into ап 85gal steel or poly Drums can be lifted by arm return spring on 
salvage/overpack drum using one scissor arms. 21-ft. L x 9-ft. W x 16"H for 


moving part. 55-gal. 2-ft. 194" Lx 9-ft. W x 1512" H for 
VERTICAL DRUM LIFTERS/ 30-gal. Use with 6XDR6 and 6XDR7, sold 
DISPENSERS separately. 


= Ship assembled 

Yellow lifter requires just one-person 

to transport and pour from open- and 
closed-head drums. Fiber Drum Adapter 


HOIST-MOUNTED DRUM LIFTER 


When lowered, lifter automatically engages 
drum rim. Stabilizing arm reduces damage to 


No. 4W966 sold separately. drums. 3-pt. drum contact. Orange enamel 
finish. 
Lifting Overall Overall Overall Item 
Description For Use With Drum Cap. Сар. Length Width Height No. 
Fiber Plasti, зода 1.0000 1934  9Yein 18%in 21VG35 


Vertical Lifter : 
12R543 12R538 12R541 Steel or Plastic 5да 1.0000 — 24in эп — 16 in 21VG34 
Steel Drums 55gal  1,000lb 24іп 9/віп 16 іп 21VG36 
Steel Drums 55gal 1,00010 36 94 in 5in 2in 21VG59 
Steel Drums 55 gal, 30 1,100 Ib 38 in 22 V^ in 2in 30YP26 
Closed Steel Drums 55 gal 1,000 Ib 29 in 8in 18 “іп 128539 


Closed head 55gal 70010 + 37%in —23in 1Зіп 128542 


Vertical Drum Lifter 


Economy Drum Lifter 


s 
Salvage Drum Lifter 009900644. gs gai, 55 1,0000 — 24in 9in 16іп 128543 
Vertical Drum Steel Drums 55 gal 800 Ib 8in 27 in 44іп 128538 
Lifter/Dispenser Steel Drums 55 gal 800 Ib 8in 33 йіп 45 іп 128541 
Manual Vertical Steel Drums 55 gal 800 Ib 8 in 27 in 44in — 21V6G37 
ded Steel Drums 55gal 8000 вп 33%⁄4in 45 %in 210038 
Drum Lifter Steel Drums 55 gal 800 Ib 30 in 33 in 8 in 30YP27 
Steel and fiber 
Beonom Overhead drums that 55gal 80010 17%in 22in 14%in 21V633 
ave a top lip 
Horizontal. Steel Drums 5504 11000 30Уіп 2%іп Gin | 30YP25 
For 30 gal and 
Hoist Mounted 55 gal Open or ; ; 
= 30YP25 Do Liter Closes Head Stee! 5998,30 1000b — 28 in 8in 128540 
- and Poly Drums 
21VG33 12R540 Adapter Toray 30 Gal steel drum 3004 88 Пап 24min 21 8in 211858 
Vertical Lift Vertical Lift Horizontal Lift (Drums not included.) 
Polyester Sling Steel Sling Polyester Sling E 
1ХМАЗ 21VG53 1XWAS5 


Drum Slings 


Polyester webbing slings are easy to use and store. Padded to 
prevent drums from cutting into sling. Rated for operation at 
temperatures up to 200°F. Include ratchet. 


Load Overall Overall Item 

Construc. Capacity Width Length No. 
Vertical 

Polyester 850 Ib 2in 40 in 1XWA3 
Polyester 850 Ib 2in 48 in 1XWA4 
Steel 1,000 Ib 2% in 40 in 21VG53 
Steel 2,000 Ib 3% in 28 in 21VG32 
Horizontal 

Polyester 1,500 Ib Tin 100 in 1XWAS 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. 
Fork-Mounted Drum Handling Equipment Details on page A1. 


21VG56 


29PH19 29PH21 


о 
Automatic Fork 
Truck Drum Lifters 


Units feature heavy-duty steel construction and 
can lift drums easily and quickly without hydraulic 
or electric connections. Simply slip drum onto 


forks and tighten hand screws. Attach or hang Load Overall Overall Overall Нет 
lifter on hook from an overhead hoist or crane. Sii Description For Drum Material Drum Cap. Capacity Length Width Height No. 
ingle Drum 
SINGLE-DRUM Drum Lifter Fiber, Plastic, Steel 55 gal 1,000 lb 43 йіп 28іп  32/^in 210056 
а i В К Я Drum Grab Steel 30 gal, 85 gal, 55 1,000 Ib 34 in 28 in 34in 29РН19 
Single-jaw can be used with steel, plastic, or fiber =ргот Lifter, Single Chime Jaw Steel 15, 30,55, 85 gal 1.5000  3834in 38 йіп  36in 29РН23 
drums. Drum Grab Steel 30 gal, 85 gal, 55 1,600 lb 33%in 28in 35 иіп 29РН20 
Double Drum 
DOUBLE-DRUM Drum Lifter Fiber, Plastic, Steel 55 gal 200010 43%in 40%іп 32%in 21V657 
iaht- j j Drum Grab Steel 30 gal, 55 gal 2,000 Ib 42 іп 44in  35'^in 29РН21 
ДЫ ils E E a ae Drum Grab Steel 30 gal, 55 gal 3,200 Ib 42in 44in  35'^in 29РН22 
Iber drums with standard top chime. Vouble-jaw Drum Lifter, Double Chime Jaw Steel 30 gal, 85 (21,55 4,0001: 38%in 4634in  38in 29РН17 
engages the drum in two places, approximately Accessories 
7" apart, for even weight distribution. Single Jaw 85 gal, 55 1,000 Ib 17 іп 16in 31 in 21VG60 


21VG45 


21VG40 21VG46 


(Drums not included.) 


21VG44 
30YP19 


30YP20 21VG47 


ші 


- No. of Load Item 
Fork Mounted Drum Handling Equipment Description Drums For Use With Drum Cap. Capacity Fork Pocket Size Мо. 
Designed for transporting and lifting © AUTO-GRIP Drum Grabs а 2 

E : er 1 ее! Drums 55 gal 800 Ib 5¥inx2in 21/039 
closed-head drums. For steel drums only. Mechanical grip іѕ siet Drum standard 7177 Steel Drums 55 gal 1,0016 —5/^inx2in 210640 
DRUM GRABS gravity-actuated for heavy-duty applica- 2  SteelDrums 55 gal 1,000lb Тіпх2Йіп 21/645 
Hand-tightened lock screws secure "ONS. For various size overpack drums, Steel Drum Adjustable — — St Drums 30 gal 55 gal 000b nx2vi 2646 
grabs to forks. Bar jaws are made 21220 Poly Drum Adjustable  PoyDmums 90 gal 55 gal 1,000 |b 5%іпх 12 іп 21/644 
of steel. All-welded construction. No : : ; erp — 

à Adjustable distance between forks. | 1  SteeDrums — 55gal 1,5000 5%inx2in 210641 
tools necessary to adjust drum grabs. Gravity-Actuated 1 Steel Drums 30 gal, 55 да! 1,000 5%їпх2їп 210643 
Note: 2-drum models should only be used ROUNDED-BOTTOM bana Fasitionars 1 Steel Drums 55 gal 1,5000 5%inx1%in 21VG54 
with two same-sized drums. 21/055 is used for egg-shaped plastic Horizontal 1  SleelDrums 5504 6600 2% inH x51% inW 30YP20 
Steel Drum Models—For closed- drums. Low drum attachment point. Horizontal to Vertical 1 ^ Steel Drums 55 ga 8800 27 inH x 5% inW 30YP19 
і i Load Overall Overall Overall Item 
head drums. 21VG47 is used for steel, plastic, and І 6 a 
: fiber closed-head drums with a top lip. foams atm um Length Heint He. 
Poly Drum Model—Use with drums High drum attachment point requires at — 8001b 28 Vain 56 in 22 in 211655 
with at least 36" top lip (chime). least 34s" drum top lip. 1,100 Ib 28 Vain 48 in 22 Yin 21VG47 


(Drums not 


paytoni included.) 


Fork-Mounted Drum Lifters/Dispensers 


a For 55-gal. drums 


Vertical-type dispensers feature an 360° rotation angle. 71⁄2"W x 2%"Н 
fork-pocket size. 31 74" min. between fork pockets. Powder-coat finish. 


21VG49 
(Shown on fork) 


For D Load 0 Il 0 ІІ 0 Ш It 
Material Capacity Length Width Height No. 21у050 
Steel 800 Ib 26 % in 38 ^ in 16 ^ in 21VG49 
Steel 7,500 Ib 30 Zin 38 Zin 19 in 21/650 Р 
1142 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 
Drum Lifters & Slings 


29PH16 


29PH14 


29PH15 


шы 


Drum Carrier, 
Handler, and Truck 


Ergonomically lifts, transports, and places drums on and off pallets. Features 
a spring-loaded clamp to securely hold any rimmed drum and legs that adjust 
for different sized pallets. Swivel steering wheels provide easy positioning and 
precision roller bearing load wheels ensure maximum stability. 


Load Overall Overall Overall Item 


Description For Use With Drum Cap. Capacity Length Width Height No. 
Drum Carrier Steel Drums 55gal 88010  53in 35 еіп 43in 29РН16 
Drum Truck Plastic Drums, gc дај, 55 88010 4634im 55%in 73in 29РНІ4 

Steel Drums gal, 
Ergonomic Plastic Drums, 55 gal, i i i 
Drum Handler — Steel Drums 85 gal 1,000 lb 34%in 43%in 49in 29PH15 


(Drums not 
included.) 


21VG48 
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Drum Carrier : 
and Palletizer Drum Load Нет 


li 


30YP24 


А : Description Рог Use With Cap. Capacity Мо. 
Steel construction with a Drum Carrier Steel Drums 55021 80016 21/048 
powder-coat finish. Drum Palletizer Steel Drums 55 gal 88010 30ҮР24 
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30YP22 


30YP23 


шы 


Drum Stackers 


Steel, powder-coat drums can be rotated 360°. Use with 880-Ib., 55-gal. capac- 
ity drums. 7" polyurethane casters. 


Load Overall Overall Overall Item 

For Use With Drum Cap. Capacity — Height Width Length No. 
Close-head Drum 55 gal 880Ib 77% п Hin 52%in 30ҮР22 
Open and Close-head Drum 55 gal 880lb 77 тп 31%in 52%in 30YP23 


Portable 
Electric 
Hydraulic 
Drum Dumpers 


= For open- and closed-head drums 

= For use with 30- and 55-gal. steel, plastic, or fiber drums 

= Overall width is 36" 

Allow one person to load or unload and stop drum at any angle during dumping 
cycle. Electric limit switch stops unit when max. dumping angle (135°) has been 
reached. 40-sec. controlled rotation. 34 HP, 110/208-230V, single-phase electric 
motor is prewired to 110VAC. 24VAC push-button hand control is mounted on 
coil cord. Two rigid and two swivel casters. 


Dispensin Cap. Item 

Height (in. Rotated Height (in.) Level Height (in.) (Ib.) No. 
48 116% 72 Ain 1,000 11783 
60 137% 84 іп 750 17285 


1143 


MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. =g $ 
Plastic Shelf & Utility Carts Details on page A1. 


Shelf and Utility Cart Selection Guide 


MATERIAL SHELVES * Perforated Shelf: Small openings 
e Metal: Metal shelf and utility carts are more rugged and typi- * Adjustable Shelf: Shelf can be raised or on shelf surface let liquid and debris 
cally can hold heavier loads than plastic shelf and utility carts. lowered to accommodate items of different fall through, which helps keep the shelf 
* Plastic: Plastic shelf and utility carts are lighter and provide Sizes. clean. 

more resistance to dents, corrosion, and water damage than metal • Compartmented Shelf: Deep compart- * Removable Shelf: Shelf can be 
shelf and utility carts. ments keep containers of chemicals stable and removed for cleaning or to accommo- 
HANDLES capture spills. date tall items. 

* (2) Handles: Front and rear handles allow cart to be pushed e Deep-Lipped Shelf: Tall lip contains spills * Shelf with Lipped Guards: Tall 
from either side when maneuvering in tight spaces. and better protects against items sliding off the guards run along the length and width 


* Ergonomic Handle: Provides comfortable grip. Shelf than a shorter lip. Соо TO prevent Fens паар 


Я h off it. 
e Flat Handle: Low-profile handle stays out of the way. * Fixed Shelf: Shelf cannot be moved. 


" AI • Flush Shelf: Flush sides let items slide onto ° Single-Side Flush Shelf: One flush 
* Raised Handle: Provides comfortable hand placement and Oro ofthe ДЕ side lets items slide onto or off of the 


push height. | з, shelf, and three lipped sides stop items 
* U-Shaped Handles: Offer secure grip when climbing ladders from falling off the shelf. 
on vertical-access carts. 


* Lipped Shelf: Short lip stops items from 
sliding off shelf, and heavy items don't need to 
be lifted far to clear the lip. 


Deep Lipped Shelf 
w/ Flat Handle 
5UTH9 
Lipped Shelves 
| METRO} | METRO) w/ Flat Handle 
13W538 
We put space towork, We put space towork. 
Utility Carts with Utility Carts 
Deep-Lipped with Lipped 
Plastic Shelves Plastic Shelves 
All have 2 swivel casters and 2 swivel All have 2 swivel casters and 2 
casters with brake, except as noted. swivel casters with brake, except 
Assembly required. as noted. Assembly required. 
Distance Top Distance Includes 
Shelf Shelf Overall Overall Top Shelf Between Shelf Item Shelf Shelf Overall Overall Shelf Between Shelf Electrical Item 

Length Width Length Width Height Shelves Color Brand No. Length Width Length Width Height Shelves Color Outlets Brand No. 

2 Shelves and Ergonomic Handle 2 Shelves and Flat Handle 

500 Ib Load Capacity 200 Ih Load Capacity 
31W 17" 39" 18" 33W' 18%" Beige Rubbermaid 4АА79 24" 18" 24" 18 24%" 167" Blac! No = ДНАКЗ 
KA 17 39" 18" 33% 18% Вас Rubbermaid 4АСА1 | 24" 18 24 18 24 207" Blac! Yes — . 9GMU7 
363” 25" 45V 26 37 187%" Blac! Rubbermaid 4АСА5 24" 18" 24" 18  24W 245 Blue No = 4НВК2 
3636" 25" 44" 25V 337" 194 Beige Rubbermaid 4АСАб | 24" 18" 24" 18  24W 24W Green Yes — 4НВ07 
36%" 25" 44" 25W 337" 19% Blac! Rubbermaid — 4VZF9 1 300 Ib Load Capacity 
38W'  24W 38#  24W 32" 20%" Blac = 52TV60 24" 18 18" 33" 26" Blac! No = 9LDN5 
38%"  24W' 385 24%" 32" 20% Gray = 52TV58 24" 18" 24" 18" 33" 26" Gra No = SWRA1 

750 Ib Load Capacity 24" 18" 24" 18" 33" 26" Re No — . 13W641 
467" 25" 55" 26 33W' 18 Blac! Rubbermaid 4DFV6 1 24" 18" 24" 18 337" 26" Blac! No — 9LDF2 

2 Shelves and Flat Handle 24 18 24 18 337" 26" Gray No — 9KC23 

300 Ib Load Capacity 205; 18W 317 187" 3531" 24" Blac! No Metro 29JU25 * 

2 18 24" 18" 37%" 26" Blue = 13W631 205; 18W ЭТИ” 18%" 3531" 24" Gray No Metro 29JU27 * 
4" 18" 24" 18" 377" 26" Red — 13W630 314 23% 34W 24 35% 24" Blac! No Metro 29Л/31 * 
"m Ib Load барасйу, 314 23% 3477 24  35W 24 Gray No Metro 29Л/33 * 
32" 2" 24 37% 24% Blac! = 5WCU8 400 Ib Load Capacity 
500 Ib Load Capacity 32" 24" 24" 32  34W 25' Blac! No = 9MN33 
30" iw  3AW 17%" 33 19" Beige = SUTH8 32" 24" 32" 24 32%" 243 Blac! No = 9APM 
30" 177 340 — 17% 33" 19" Gray — SUTH9 32" 24" 32" 24 32% 2434 Gray No — 8NLW2 
30" iw 34 17 33" 19" Green = SUTJO 32" 24" 32" 24 347" 25" Gray No = 9GV15 
36" 24" 40" 255" 37%" 19% Gray = 401R92 37 27%" 40” 28 36% 24 Blac No Metro 29Л/37 * 
37" 2598 41" 26 33" 19: Beige — SUTJ1 37  27W 405 28" 36% 24" Gray No Metro 29Л/39 * 
37" 25%" 41" 26 33" 19: Gray — SUTJ2 3 Shelves and Flat Handle 
37" 25% 41" 26 33" 19" Green = SUTJ3 300 Ib Load Capacity. 

255%o0" 3217 2584 32%  32W 18% Blac! Rubbermaid ^ 2ZB54 24" 18 18 32" 11% Blac! No = 8PLK4 
29%" 15%  34W Т/ЗЙйо 31W — 187€ Blac Rubbermaid ^ 2Z2B53 24" 18" or 18 32" 1134" Blue No = 13W645 
317 18" 39" 18" 33" 18% Beige Rubbermaid 1Ғ039 24 18" 24" 18 34 9%" 16%" Вас No — 13W538 
KVA 18" 39" 18" 33" 187%" ^ Blaci Rubbermaid 1FD38 24 18 24 18 347 9%" 16%" Blue Yes — 4НВМ9 
3576" 24" 407" 26" 31%" 1878" Light Grey Rubbermaid 87623 24" 18" 24" 18" 34' 9%" 167" Gray No = 4HRP8 
36706" 24% 457" 26" 34W' 1878" ас Rubbermaid 1FD42 24 18" 24" 18" 34' 9%" 167" Green Yes = 4HRV4 
37%" 26" 45/” 26" 34W' 1878" Beige Rubbermaid — 1FD43 24 18 24" 18 34 9%", 1672" Purple No ES 13W539 

2 Shelves and Raised Handle 24 18 24 18 34' 9%" 16%" Бей No — 13М/565 

300 Ib Load Capacity 24" 18" 24" 18" 42" 167" Blac! No = 4HRR4 

24" 18" 24" 18" 37%" 26" Gray = 9F954 24 18" 24" 18" 42" 1677 Blac! Yes = 86426 

400 Ib Load d Capacity 24 18" 24" 18 42" 16%" Blue No = 4HRR3 
3391" 34" 210" 337" 24" Blac! Metro 8URD4 * 24" 18" 24" 18" 42" 1677 Gray Yes — . 5WCP3 
39%" 20° 397" 27 33" 24 Blac! Metro 2XJR6 * 24" 18" 24" 18 42" 167" Red Yes = 4HRU2 

3 Shelves and Flat Handle 32" 24" 24" 18 337" 10%” Blac! No = 9RYWO 

300 Ib Load Capacity 400 Ib Load Capacity 

24 18 24" 18" 38" 24%” Blac = 8ZRY7 24" 18 24" 18" 34' 8/ 17%” Blac Yes = 8DXD2 
24" 18" 24" 18" 38%" 10% Gra = 9JDN1 24" 18" 24 18" 34" 11% Blac! No — 8Y889 
24" 18" 24" 18" 38% 11У" Re — 13W633 28916" 18W ЭТИ” 18%" 3531" 11" Blac No Metro 29Л/28 ~ 
24" 18 24" 18" 387" 12" Blac! — 8DGV2 285c 18W 3175 187" 3531" 11 Gray No Metro 29Л/30 * 
24 18" 24" 18" 38%" 36” Blue — 13W634 31W' 2395 34W 24 —35W 11 Blac! No Metro 29Л/34 * 

400 Ih Load Capacity 31%" 23” 34W 24  35W 11 Gray No Metro 29Л/36 * 

32" 24" 32" 24 38" 1094" Blac! — 9LDN6 500 Ib Load Capacity 
32" 24 32" 24" 38" 1032" Gray — 9APAS 37 027” 405 28 36» 11 Blac! No Metro 29Л/40 * 
32" 24 32" 24 38" 24/4" Blac — 8GPT8 37 07% 40” 28 36% 11 Gray No Metro 29JU42 * 

3 Shelves and Raised Handle 5 Shelves and Flat Handle 
3% 211" 34 215 — 33W' 11" Blac! Metro 8DH66 * 300 Ih Load Capacity 
39 27 39%" 27" 337" 11" Blac! Metro 2XJR8 * 24" 18" 24" 18" 46 8” Blac! No = 8EJ11 

* 4 swivel casters. } 2 swivel, 2 rigid casters. * 4 swivel casters. 
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MATERIAL HANDLING 
Plastic Shelf & Utility Carts 


“ Cart w/ Lockable 
Sliding Drawer 
3NE61 Lockable 
Instrument Cart 
4MC26 


Enclosed and Lockable 
Plastic Service Carts 


= Assembly required 
APPROVED VENDOR 
= Ergonomic, easy-grip handles 


Rubbermaid 


Rubbermaid 
» Carts have aluminum uprights, 


Commercial Products 


= 4 ball-bearing swivel 
casters (2 with brake) 


except 3NE61 has plastic 
= 4 swivel casters 


Load No. of Overall Overall Overall Item 
Capacity Shelves Length Width Height Color Brand No. 
2-Sided Enclosed Service Cart 
400 Ib 43 vs in 20 % in 393*4in —Off-White == 35KT29 
3-Sided Enclosed Service Carts 
300 Ib 40 ?6 in 20 in 37 % in Black Rubbermaid 4ҮХ42 
400 Ib 3 43 % in 20 % in 39 іп Black = 35KT30 
400 Ib 3 43 % in 20 1⁄4 in 39% in —Off-White — 35KT31 
Carts w/ Lockable Cabinet 
300 Ib 40 % in 20 in 37 45 in Black Rubbermaid 4ҮХ43 
400 Ib 3 ЗА A in 19 in 39 Yin Black = 35KT33 
Carts w/ Lockable Sliding Drawer 
200 Ib 33 % in 18 % іп 37 % in Black Rubbermaid —3NE61 
400 Ib 3 34 V^ in 19 in 39 1^ in Black = 35KT32 
Lockable Instrument Carts 
300 Ib 2 40 % in 20 in 37 "Увіп Gray Rubbermaid 4М026 
400 Ib 3 34% in 19 in 39 Yin Black = 35KT34 
Item 
Description Brand No. 
Accessories 
30 Ib Bin for Utility Carts with Plastic or Wire Shelves - Black Rubbermaid 3МЕ59 
65 Ib Bin for Utility Carts with Plastic or Wire Shelves - Black Rubbermaid 3МЕ60 


406R91 


Rubbermeid] 


өттегеі Jai Produ 


Adaptable-Design Utility Carts 
with Deep Lipped Plastic Shelves 


Adaptable-design utility carts can be reconfigured for different tasks. The 
carts' ergonomic handle can be repositioned to improve operator comfort. A 
flip-up shelf provides a flat work surface without having to rearrange items 
on the top shelf. Tool-holding slots, snap hooks, and other storage features 
keep items organized on the carts. V-notch holds pipe or conduit during 
cutting. The carts' shelves have a tall lip that contains spills and stops items 
from sliding off the shelves. All have two locking swivel casters and two rigid 
casters. Assembly required. 


Distance 
Load Shelf Shelf ^ Overall Overall Overall Between Shelf Item 
Capacity Length Width Length Width Height Shelves Color No. 
500 Ib 44 in Win 460іп 18іп 36 in 20 in Black 406889 
48 in 25 in 51%їп 25 іп 36 in 22 in Black 406R91 
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BAKRO-MILS 


Utility Carts with 
Flip-Gate Flush 
Plastic Shelves 


The shelves on these carts have hinged sides that flip up to create a lip that 
stops items from falling off them or flip down to create a flush surface that lets 
items slide onto or off of the shelves during loading or unloading. The carts' 
I-shaped support posts provide unobstructed access to the bottom shelf. All 
have two swivel casters with brake and 2 rigid casters. 


Load Overall Overall Overall Item 

Capacity Shelf Length Shelf Width Length Width Height No. 
400 lb 28 in 17 іп 42 in 19in 34 in 5YM99 
32 in 22 in 46 in 24 in 34 іп 4YT95 


Nestable Utility Carts 


with Perforated Lipped 
Plastic Shelves 


These utility carts nest together 

to save space when storing the 
carts. The carts' perforated plastic 
shelves let liquids, dirt, and debris 
fall through them, which helps keep 
the shelves clean when the carts 
are used in dirty or wet areas. The 
shelves have a short lip that stops 
items from sliding off them. All have 
two swivel and two rigid casters. 


Distance 
Load Shelf Overall Overall Overall Between Item 
Capacity Length Shelf Width Length Width Height Shelves No. 
600 Ib 37 in 22 in 40 in 26 % in 44 in 18 in 6WZK8 
37 in 22 in 40 in 29 % in 44 in 18 in 6WZK9 


Cart Position Truck Position 
Shown Shown 


>. 


Convertible Utility Carts with 
Flush Plastic Shelf and Platform 


The top shelf on this cart folds down to convert it to a solid-back platform truck 
so it can carry items that would be too large to fit on it when the top shelf is in 
place. The shelf and platform are flush, which lets items slide onto or off of them 
during loading and unloading. The platform has а 250-Ib. capacity. The cart has 
four swivel casters, two of which are locking. Ships assembled. 


Rubbermaid 


Commerc tal Products 


Load Overall Overall Overall Item 
Capacity — Shelf Length Shelf Width Length Width Height No. 
400 Ib 32in 23 V in 45 V in 24 in 34 V in 1MDN4 


MATERIAL HANDLING 
Plastic Shelf & Utility Carts 


Rubbermaid: 


i Products 


Structural Foam Plastic Mobile 
Cabinet Workbenches 


Mobile cabinet workbenches provide tool storage and a flat work 
space. Made from structural foam plastic, which will not rust, dent, 
or chip. Models with lockable drawers feature ball bearing full-exten- 
sion slides. Some assembly required, except for 4UR44. 


250-LB. CAPACITY 500-LB. CAPACITY 

Five metal storage drawers. Locking cabinet with shelves or 
Pegboard side panels provide four locking drawers. Includes 
hanging storage. Locking bar 3-outlet surge-suppressor power 


keeps contents secure. Built-in strip with 10 ft. cord. Four 5" 
cord wrap. Four 4" nonmarking поптагкіпо casters (2 locking 


casters (2 swivel, 2 rigid). Swivel, two rigid). 

330-LB. CAPACITY 750-LB. CAPACITY 

Multiple compartmentalized Locking cabinet and four locking 
boxes and slide-out trays. drawers. Includes 3-outlet surge- 


Molded compartments on handle suppressor power strip with 
provide extra storage. Built-in 10-ft. cord. Four 5" casters (2 
cord wrap. Four 5" nonmarking locking swivel, 2 rigid). 
casters (2 locking swivel, 2 rigid). 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


METRO | Some 


With 
We put space towork Б Е оа 
Chemical-Resistant ааа 


Utility Carts with 
Plastic Shelves 2 | 


Made from chemical-resistant materials that 
withstand exposure to acids and corrosives. All 
have two swivel and two rigid casters (6GJY8 has 
locking casters), two shelves, and a flat handle. 
Antimicrobial shelves have been treated with an 
antimicrobial compound to prevent the growth of 
odor- and stain-causing bacteria, mold, and mildew. 
Load Shelf Shelf Overall Overall Overall Item 


Capacity Length Width Length Width Height Brand Мо. 
With Compartmented Plastic Shelves 


15010 23іп 15 йіп 29in 16%in 38in  — 9NKX9 
25010 3034in 23in 36 “іп 24in 36in — 9T856 With Antimicrobial 
With Antimicrobial Lipped Plastic Shelves Lipped Shelves 


60010  36in 18in 36in  18in 40in Metro 6GJY8 


METRO 


We put space towork 


Utility Carts with Antimicrobial Plastic Shelves 


The blue plastic shelves on these carts have been treated with an antimicrobial compound 
that prevents odor- and stain-causing bacteria, mold, and mildew from growing on the 
shelves. All have four swivel casters. 


6GJY8 


Distance 
Load Shelf Shelf Overall Overall Overall Between Item 
Capacity Length Width Length Width Height Shelves — No. 
Perforated Flush Shelves 
Ergonomic Handle and 2 Shelves 
900 Ib 30in 18іп 34 іп 20 ^in 39 “іп 26іп 20W686 
36in  24in 40 іп 26 /»in 39 ^in 26in 20W688 
Ergonomic Handle and 3 Shelves 
900 Ib 30in 18іп 34 ^in 20 ^in 39 ^in 11in 20W687 
36in 24іп 40% іп 26 ^in 39 ^in 11in 20W685 
Lipped Shelves 
Flat Handle and 2 Shelves 
300 Ib 28 Эвіп 18 Жіп 31 ^in 18 ^in 35 win 24іп  29JU26 
31 Жіп 23% іп 34 ^in 24in 35 ^in 24in 29JU32 
40010 37іп 27%іп 40 ^in 28in 37in 24іп 29JU38 
Flat Handle and 3 Shelves 
400 Ib 28 іп 18 Жіп 31 ^in 18 “іп 35 Yin 11in  29JU29 
31 Жіп 23%іп 34 Yin 24in 35 ^in 11in 29JU35 


500 b З7іп 27%in 40%in 28in 37іп 11іп 29JU41 б 201685 
Deep Lipped Shelves 


Flat Handle and 2 Shelves 

400 Ib 3234in 21 іп 32% in 21 ^in 41in 24іп 90006 
Raised Handle and 3 Shelves 

40010 39%in 27іп 39%in 27in 41in  11in 36МК67 


Weputspacetowork 


Antimicrobial Polymer Mobile Shelving 

» NSF Listed, except 3TJ71 MetroMax Q—Feature gray epoxy-coated 
a 5" casters steel posts and shelf frame. 

Feature Microban® antimicrobial product 
protection. Lift-off removable shelf mats 


MetroMax i—Feature all polymer posts and 


: shelf frames. 
are dishwasher-safe and easy to clean 
and maintain. Shelf height adjusts using ы, 
quick-release mechanism. | 
Distance | 
Load Overall Overall Overall Between Caster Item 


Capacity Depth Width Height Shelves Material No. 
MetroMax Q9 
4 Ventilated Shelves 


26in 38in  67in — Polyurethane 31071 
900 Ib, -2біп 50іі  67in 17 Rubber —20W682 
' 26in 62іп  67in — Polyurethane 31072 
26in 62іп б7іп 17 Rubber — 20W683 


4 Ventilated Shelves & 1 Solid Shelf 
20in 38in  79in 15' Polyurethane 20W696 
900 Ib. 26in  50in 79іп 15' Polyurethane 20W701 
26in 62in 79іп 15'  Polyurethane 20W702 
MetroMax i? 


Load Item 4 Solid Shelves —— 
Capacity D w H No. 20in 62in  67in 17" Polyurethane 20W663 ч 

250 Ib 19 1946 in 32 5 in 33 in 4UR44 26 in 38in 67in 17 Polyurethane 20W666 a 

ТТТ 19% in 38 in 33 % in 4UR43 900 0. “56 in 50in 67in 17: Polyurethane 20М/668 GF se d 

19 Yin 38 in 33 % in 5M738 26in 62іп 67in 17" Polyurethane 20W671 
500 Ib 1896 in 40 96 in 33 36 in 1Е041 4 Ventilated Shelves Solid Shelves 
750 Ib 26 in 49 in 38 іп 1FD45 9001b. 20in 50in 67in 17 Rubber — 20W659 20W696 
1146 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 
Metal Shelf & Utility Carts 


Find More Utility Cart Option Information on pg. 1144. 


| { 
| 


— | | 
=. 


% 


| 
& 


p 
2 Shelves w/ 2 9 


Raised Handles 


3JHU1 


2 Shelves w/ 
Flat Handle 
1TGT8 


5 Shelves w/ 
Flat Handle 
19G698 
SW LITTLE 
INS GIANT 
WESTWARD 
Utility Carts with Flush Metal Shelves 
Distance 
Load Shelf Shelf Overall Overall Overall Between Item 
Capacity Length Width Length Width Height Shelves — Brand No. 
2 Shelves and (2) Raised Handles 
600 Ib 36" 18" 36" 18 42" = Metro 3JHU1 
36" 24" 36 24" 42" — Metro 3JHU3 
2 Shelves and Ergonomic Handle 
; 48' 24" 5414" 24/4! 4034" 22 — 16D355 
2 Shelves and Flat Handle 
36' 24" 42" 24" 39" 197" — 5CHA3 
" р 4210" 2410" 36" 263" — 49Y228 
1,500 Ib 48. 247 52" 24V? 38" 1897 = 5CHA4 
60" 30" 667" 307" 36" 1831" — 5CHA6 
60" 30" 66%" 307" 38" 2631" — 49Y231 
36" 24" 4210" 247 39" 194 — 16D362 
2 400 Ib 48" 24" 52" 24W" 38" ЛӨ. == 160363 
i 48" 30" 537" 30" 36" 19%" Little Giant 39E635 
60" 30" 66%" 30%" 60" 19И" — 16D365 
3,600 Ib 60" 30" 65%" 30" 36" 1977 Little Giant 196769 
36" 24" 36 24W" 36" 2631" — 1TGT4 
48" 24" 52" 241" 36" 263" — 1TGT5 
4,000 Ib 48" 30" 52" 307" 38 2634" — 1TGT6 
48" 36" 52" 3614" 35%" 26%" — 1TGT7 
72" 36" 78%" 36% 39" 263" — 1TGT8 
36" 24" 48" 2415" 34V 237" — 1TGV8 
48" 24" 52" 2415 33V 23 — 1TGV9 
48" 24" 52" 24V 45" 26%" Westward 520138 
48" 30" 52" 30 35" 23 — 1TGW1 
5.000 Ib 48" 30" 52" 30%" 36%" 2697 — 49Y157 
б 48" 30" 52" 30%" 38" 26%" Westward 526141 
60" 30" 657" 30" 36" 23" Little Giant 8CGA9 
" y 66%" 30%" i 23%" = 10F435 
72" 36" TIVE 36" 36" 23" Little Giant 9CKA8 
72" 36" 78%" 36%" 39" 237" — 1TGW3 
600 Ib 36" 24" 42V 24V 36" — = 2HDR1 
3 Shelves and Flat Handle 
1,200 Ib 30" 18" 36%" 185" 36" 127" — 423P54 
2,000 Ib 48" 24" 53 24" 35" 11%" Little Giant 49Y471 
3,000 Ib 48" 24" 52" 24V 38" 12%" — 9NKW3 
5.000 Ib 48" 30" 48" 3014" 39%" 12%" — 49Y167 
d 60" 30" 657" 30" 36" 10/7 Little Giant 10F430 
5 Shelves and Flat Handle 
3,000 Ib 60" 30" 7812" 3074" 63" 12%" — 196698 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


2 Shelves w/ 
Flat Handle 


2CZY4 
Ет? 
ө 
WESTWARD’ 
КА 
ICANT 
Utility Carts with 
Load Shelf Shelf Overall 
Width — Length 


Capacity Length 
2 Shelves and Ergonomic Handle 
36" 18" 


42" 
36 24" 36" 
36" 24" 39" 
36" 24" 54у" 
120016 36" 30" 42" 
48 24" 54" 
48" 30" 54" 
48 36" 54 
72" 24" 78V? 


1400]b 356 24" 42" 
2 Shelves and Flat Handle 
100 Ib 27" 18" 


30" 
24" 18" 30%" 
24" 18" 54%" 
30" 18 54%" 
30" 24" 36" 
32" 18" 6477 
36" 18" 42" 
36" 24" 42" 
36" 24" 54" 
36" 24" 75V 
1200 Ib 36" 30" 42" 
48" 18" 54" 
48" 24" 54%" 
48" 30" 54 
48" 36" 54" 
48" 36" 6477 
60" 24" 66%" 
60" 30" 66" 
60" 30" 667" 
72" 30" 78" 
1400 Ib 36" 24" 42" 
36" 24" 42" 
36" 24" 5417 
36" 24" 54%" 
36" 24" 78%" 
1500 Ib 48 24" 51" 
48" 24" 54" 
48" 30" 52" 
i ү 63%" 
60" 30" 66%" 
2000 Ib 36" 24" 39" 
36" 24" 36" 
36" 24" 54%" 
2400 Ib 36" 24" 54/” 
48" 24" 52" 
60" 30" 66%" 
3000 Ib 36" 24" 66%" 
3600 Ib 48" 24" 53%" 
2 Shelves and Raised Handle 
1200 Ib 36" 24" 39" 
3 Shelves and Ergonomic Handle 
1200 Ib ; 4 AM 
60' 36" 667" 
3 Shelves and Flat Handle 
30" 18 54%" 
30" 18" 54%" 
30" 24" 36" 
32" 18" 6477 
36" 18 4271 
36" 24" 42" 
1200 Ib 36" 24: 547 
36" 30" 42" 
36" 30" 42" 
48" 24" 52" 
48" 24" 52" 
48" 36" 54" 
1500 Ib 36" 48" 48" 
2000 Ib 60" 30" 65%" 
36" 24" 667" 
48" 24" 54" 
300010 —1$- 30 — Bae 
60" 36" 66%" 


5 Shelves w/ Flat Handle 


1TGV4 
Lipped Metal Shelves 
Distance 
Overall Overall Between Item 
Width Height Shelves Brand No. 
19" 39" 20 Jamco 166098 
24%" 41" 24" = 160432 
2477" 41 31" — 2XJR9 
24%" 40" 263" = 49Y185 
31" 39" 25" Jamco 166104 
25" 43" 25" Jamco 160433 
31" 43" 25" Jamco 166437 
37 43" 25" Jamco 160440 
2410" 41" 263" -- 166435 
24%" 35" 24" = 4HTN7 
18" 337" 23" Westward _ 2CZY4 
185 33" 23" = 160184 
24V" 36" 2394" — 196933 
24)” 36" 23%" — 2NXV2 
25" 35" 19" Jamco 166403 
2410" 407" 263" — 9GE64 
24ү" 37" 23" = 166186 
24 35" 25" — 9GEY9 
24" 37" 2694" — 49Y123 
240” 51%" 24 — 8RR22 
31" 35" 19" Jamco 8ER52 
19 35" 20" Jamco 160754 
240” 38 26%" -- 49Ү124 
31" 39" 25" Jamco 8VXZ9 
37" 39" 25" Jamco 166721 
36%" 38" 21" — 160764 
24 44" 21 — 166758 
3T 39" 25" Jamco 8VYF9 
307" 38 263" -- 49Ү125 
3t 35" 19 Jamco 160406 
25" 35" 25" = 1NFA8 
24 39" 18" = 5CGZ9 
2410" 34" 194" — 49Y555 
24V — 43W 263" — 49Y224 
240" 47" 1971" — 49Y556 
24%" 40" 19%" = 49559 
24" 39" 18" = 5CHAO 
307" 36" TW = 5CHA 
30%" 60" 26%" — 49Y226 
30%" 397" Т7" = 5CHA2 
2410" 41%” 19%" — 39E629 
24ү" 41%" 1794 — 16D366 
2410" 38" 26%" — 49Y160 
24ү" 41" 1794" — 39E637 
24 35" 23%" — 49Y581 
30%" 68" 2694" — 49Y163 
240” 40" 23%" — 8DGG1 
24" 36" 18" Little Giant 190782 
24 36" 16 — 10F449 
24 43% 125 — 196674 
369 MV 129 — 166116 
24V 38" 107" — 160190 
2410" 45" 125 — 2NXV5 
25" 39" 12" Jamco 160392 
24%" 40V 12%" — 9PP81 
184 379% 12%" = 49Y132 
24" 35" 1134" -- 9CM21 
24%" 36" 1498 = 49Y461 
31 35" 12 Jamco 166732 
3T 39" 12" Jamco 160395 
24 34" 125 — 49Y135 
24%" 40" 107 = 160193 
37" 35" 12" Јатсо 16С734 
487" 36" 12" — 401Ғ03 
30" 36%" 1197 (ше Giant 49Ү482 
24ү" 36" 17" — 8XEW4 
24 35" 17" — 8CYY7 
3071" 60" 127" — 10F425 
36%" 41" 17 — 164931 
b 


MATERIAL HANDLING 
Metal Shelf & Utility Carts 


«rum 
CO 


carts 


Wistwarp АЙЫ 
Utility Carts with Lipped Metal Shelves 


Distance 
Load Shelf Shelf Overall Overall Overall Between Item 
Capacity Length Width Length Width — Height Shelves Brand No. 
4 Shelves and Flat Handle 
36" 24" 39" 24V 40" 143 — 49Y149 
48" 24" 52" 24 367" 14%” = 2TUH8 
3000 Ib 48" 30" 54" 3T 60" 15" Јатсо 164935 
60" 30" 667" 30%" 40%" 14%" = 49Y151 
72" 36" 78" 37" 60" 15" Јатсо SER69 
5 Shelves and Flat Handle 
36" 18" 5477 24% 63 9%” — 1TGV3 
1200 Ib 36" 24" 42V 24 55%" 934 — 1TGV4 
48 24" 52" 2404" 63" 9%” — 1TGV5 
60" 30" 66%" 30%" 63" 994" — 49Y142 
3000 Ib 60" 30" 66%" 307" 63" 12 = 2TUJ3 
duis 72" 36" 78" 37" 68" 13" Jamco 9LED9 
3600 Ib 48" 30" 53" 30" 65" 127 Little Giant 190702 
6 Shelves and Flat Handle 
3000 Ib 48" 30" 54" kik 12" 11" Jamco 16A949 


Utility Carts with 
Lipped and Flush 
Metal Shelves 


The top shelf of these carts has a Ergonomic 


flush surface, and the other shelves Handle 
have a short lip on all sides. 2X2 
Distance 
Load Shelf Shelf ^ Overall Overall Overall Between Item 
Capacity Length Width Length Width Height Shelves — Brand No. 
2 Shelves and Ergonomic Handle 
1,200 Ib 36" 24" 46" 24" 60" 24/6 — 2XJT2 
3,600 Ib 48" 24" 51%" 24ү" 51” 2634" — 49Y194 
2 Shelves and Flat Handle 
24" 18" 30" 18" 35 25" = 196817 
32" 18 38" 24 407" 14" — 90629 
1.200 Ib 36" 24" 42" 24" 35" 25" = 8ЛЕ95 
, 48" 24" 54 24" 35" 25" = 8AE96 
48" 30" 52%" 30%" 40%" 26394" — 8D327 
60" 30" 66%" 307" 65" 26%" = 8D331 
30" 24" 36" 24 40%" 23%" -- 96065 
36" 24" 42%" 24%" 36" 23%" — 1NFB3 
3.000 Ib 48" 30" 52" 30%" 48" 2334 — 1NFB5 
Ш 60" 30" 66%" 307" 36" 2394" — 1NFB6 
60" 36" 66%" 36%" 48" 2394" — 8NJ07 
u 72" 24" 78%" 24V 43%" 239 = 160742 
4,800 Ib 30" 24" 36" 25" 38" 25" Jamco 166736 
3 Shelves and Flat Handle 
1.200 Ib 24" 18" 30" 24 36" Tw — 49Y467 
1 48" 24" 52" 2474" 43%" 12%" — 10J381 
36" 24" 42V 240" 48" 1277 — 49Y136 
3.000 Ib 48 24 52" 24%" 39" 12%" = 4DKT1 
: 48" 30" 52" 307" 45%" 1277 — 49Y138 
60" 30" 66%" 307” 48" 12%" — 4DKT3 


Utility Carts 

with Lipped and 
Single-Side Flush 
Metal Shelves 


The top shelf of these carts is flush on 
one side and has a short lip on the other 
three sides. The carts' lower shelves have 


a short lip on all four sides. All have 2 peg 
rigid and 2 swivel casters. 
Distance 
Load Shelf Overall Overall Overall Between Item 

Capacity Length Shelf Width Length Width Height Shelves No. 
2 Shelves and Flat Handle 

1,200 Ib 48" 24" 54V 247" 34" 26%” 520151 
3 Shelves and Flat Handle 

1,200 Ib 36" 24" 427 244" 3798 12 52CL52 
1148 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


2 Shelves w/ 
Flat Handle 
2GMH6 


2 Shelves w/ 
Ergonomic Handle 
16C059 


чл 7 


in 


Й LITTLE 
GIANT 


= 
Stronghold 


Utility Carts with 


Deep-Lipped И Hat Handle. 
Metal Shelves 160414 
Distance 


Load Shelf Shelf Overall Overall Overall Between Lip Item 

Capacity Length Width Length Width Height Shelves Height Brand No. 
2 Shelves and Ergonomic Handle 
30" 18 36" 


6" 19" 35" 16" 6 Jamco 16C059 
30" 18" 36" 19" 35" 22" 3 Jamco 166050 
1,200 Iib 30 24" 36" 25" 35" 16" 6 Jamco 16C061 
48 24" 54" 25" 35" 16" 6 Jamco 160063 
48" 24" 54" 25" 35" 22" 3 Jamco 166054 
2 400 Ib — 39, 18" 42" 19" 35" 22" 3 Jamco 160534 
, 48" 24" 54" 25" 35" 22" 3 Jamco 166537 
2 Shelves and Flat Handle 
30" 18" 36" 24" 36" 184" 6 — 2GMH7 
30" 18 37%" — 20 38 — 25W 3. — 26MH5 
30" 18 42" 187 47" 16%" 12,19 — 2GMH9 
30" 24" 36" 25" 35" 16" 6 Jamco 160443 
36" 18" 42 18" 36" 240" 3 — 16D875 
36" 24" 36" 24%  34W 167" 6 = 26MH8 
1,2001b 36 24" 365  24W  35W ТИ” 12", Ту" — 49Y518 
36" 24 — 36” 24" 30 205 3,17 = 49Y521 
36" 24" 4247 247" 32" 149” 6", Т7" — 49Y522 
36 244 397  24W 37и 257" 3 — 26MH6 
48" 24" 52" 2410" 32" 17% 3", Т" — 49Y528 
48" 24" 53%" 24" 36" 17 6", 17" Little Giant 49Y533 
48" 24" 54" 25" 35" 16" 6 Jamco 166444 
2,000 Ib 24 36" 24" 36" 40" 267" 3 Strong Hold 401/889 
30" 18" 36" 19" 36" 22" 3 Jamco 166555 
2 400 Ib 30" 24" 36" 25" 36" 22- 3 Jamco 160557 
А 36" 18" 42" 19" 36" 22" 3 Jamco 160556 
48" 24" 54" 25" 36" 22" 3 Jamco 160559 
30 18" 36" 187 39" 2204 3 — 1М0Т1 
30 18" 36" 187 53" 167" 1271 — 2GMJ1 
36 24" 36 24" 35" 167" 12" — 49Y184 
3.600 Ib 36 24" 38 24 36" 2234 3 — 1MDT2 
' 36 24" 42 24/4 39" 18%" 6 = 49Y176 
36 24" 42W —24W j бу" 12" Ту" — 2GMJ2 
48 24" 52  24W 34 22У" 3 = 1MDT3 
48" 24" 52" 24 39" 24V 3 — 49Y174 
3 Shelves and Flat Handle 
1.200 Ib 30" 18" 36" 19" 35" 9 3 Jamco 166411 
3 36" 24" 42" 25" 35" 9 3 Jamco 160414 
3,600 lb 30 18" 37" 24" 36" 10" 3 -- 166545 


Gi 
Utility Cart with 
Lipped Guards 
& Removable 
Metal Shelf 


This cart has a removable top 
shelf with a flush surface. The 
cart's lower shelves have lipped 
guards on all sides. 


Distance 
Load Shelf Overall Overall Overall Between Item 
Capacity Length Shelf Width Length Width Height Shelves No. 
1,200 Ib 36 24 36" 24" 55' 18%" 1DE94 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Metal Shelf & Utility Carts 


Find More Utility Cart Option Information on pg. 1144. 


ы " sus mco 
Corrosion-Resistant Metal Shelf and Utility Carts SHE 
Stainless steel carts resist rusting when used in environments where they will jud cmm. MEAS ыр ша жый Distance қ 

i j j оа е е мега мега мега etween em 
be exposed to frequent cleaning, washdown, or other corrosive materials. They Capacity Length Width Length Width Height Shelves Brand No. 
are used in commercial kitchens, food-service facilities, laboratories, medical Deep Lipped Shelves 
facilities, cleanrooms, manufacturing plants, marine areas, and similar areas. 2 Shelves and Ergonomic Handle 

1.20016 30іп 18 in 36 in 19 in 35 in 22 in Jamco — 9NW74 
2 Shelves and Flat Handle 
— 600 Ib 30 in 16 in 36 ^ in 17 in 34 in 1134 in E 16D086 
30 in 18 in 36 in 18 Yin 35 in 21% іп — 2LPN8 
Е 1.200 Ib 36 in 24 in 41 in 24 in 35 in 22in — 11M70 
Deep Lipped Shelves d 36 in 24 in 42 in 24 Yin 35 in 21 іп = 2LPP1 
16D086 36 in 24 in 42 in 25 in 35 in 22in (ато 8PJF4 
Flush & Single-Sided Flush Shelves 
3 Shelves and No Handle 
1,200lb — 18in 18 in 19 in 19 in 34 in 11 іп Јатсо 9K653 
Lipped Shelves 
2 Shelves and Ergonomic Handle 
600 Ib 36 in 22 in 42%in 22%in 36 ^in 24%іп = 160069 
30 in 18 іп 36 іп 19 in 39 in 25 іп Jamco 160988 
1.200 Ib 36 in 18 in 42 in 19 in 39 in 25in Jamco 160989 
А 36 іп 24 in 42 in 25 in 39 in 25 in Jamco — 9PMM4 
48 in 24in 54in 25 in 35in 25 in Jamco 80023 
2 Shelves and Flat Handle 
600 Ib 30 in 16 in 36 “іп 16% in 34 in 21% in = 16D060 
36 in 22 in 42%in 22 %in 34 in 24 9À in = 16D061 
24 in 18 in 29 in 18 in 35 in 25in — 11A454 
36 in 18 in 41 in 18in 35 in 25in — 11A458 
Flush & Single-Sided 36in —24in Жі  24in  35in  25in —  Т1А460 
Flush Shelves 36 in 18in 42 in 18 Vin 35 in 24 Vs in = 1NFD5 
9K653 36 in 24 in 42in 24У0і  35in  24Y6in — 1NFD6 
1,200 Ib 36іп 24 in 42 in 24 Yin 36 in 23 % in — 16D011 
36 in 24 in 42in 25 in 35 in 25in Jamco 9WHX2 
48 in 30 in 53in 30 in 35 in 25in — 11A464 
48 in 24 in 54 in 24 V^ in 35 in 24 Vs in — 1NFD7 
60 in 30 in 65 in 30 in 35 in 25 іп — 11A466 
60 in 30 in 66 in 30 1⁄4 in 35 in 24 V in — 1NFD9 
3 Shelves and Flat Handle 
24 in 18 in 29 in 18 in 35 in 12 іп — 11A455 
24 in 18 іп 30 in 19 in 35 in 11in Jamco 166937 
36 in 18 in 42 in 19 in 35 in 1tin Jamco 8PA29 
1,200 Ib — 36in 24 in 42 in 25 in 35 in 11 іп Јатсо 8NDL6 
48 in 24 іп 54in 25 in 35in 11in Jamco 1NFES 
И 48 іп 24 in 54 in 25 in 35 in 11їп Jamco 9GF45 
Lipped Shelves 48in X 30in 54п  3lin 35n iin  Jamco 160938 
16C988 4 Shelves and Flat Handle 
1,2001b 48іп 24 in 54 in 24 VÀ in 53 in 12 0 in = 160950 
Single-Side Flush Shelves 
2 Shelves and Flat Handle 
24 in 16 іп 28 in 16 1^ in 34 in 25in = 16D063 
600 Ib 30 in 16 in 36 “іп 16% in 34 in 24% in = 160064 
36 in 22in 42%in 22 0 іп 34 in 24 3^ in = 16D065 
48 in 22 in 54 “іп 22 Yin 34 in 24 in = 16D066 
700 Ib. 2/in 18 in 35 in 18 Yin 36 in 17 in = 5JNJ8 
24 in 18 in 30 in 18 Жіп 35 іп 24 V in = 160971 
1.200 Ib 30 іп 18 in 36 ^ in 19 in 37 in 26 s in = 8CPJ8 
d 36 in 24 in 42 in 24 VÀ in 35 in 24 Vs in = 160974 
48 in 24 in 54 in 24 Yin 35 in 24 sin = 160975 
3 Shelves and Flat Handle 
Single-Side 24 in 16 in 30 “іп 16%іп 34 іп 11 34 іп = 160075 
Flush Shelves 24in i6in 30%іп 1Тіп 34in Ии  — 5JNJ5 
16D065 600 Ib 30 in 16 in 36%in 16%іп 34 in 11 34 in = 16D076 
36 in 22 in 42%in 22 %in 34 in 11% in — 16D077 
48 in 22 in 54%in 22 ^in 34 in 11 34 іп — 16D078 
30 in 18 in 36 in 18 Жіп 35 іп 11 Жіп = 160996 
36 in 24 in 42 in 24 A in 35 in 114 in = 160998 
1,200 Ib — 48in 24 in 54 in 25in 35 in 10 іп Jamco 160999 
48 in 30 in 54 in 31 in 35 in 10 in Jamco 160001 
60 in 30 in 66 in 30 % in 35 in 114 in — 16D002 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Easy-Access Metal Shelf and Utility Carts 


Easy-access metal shelf and utility carts have central pillars that support the 
top shelf at the front and back of the carts rather than the corners. This lets 
users load and unload items on the carts' bottom shelf more easily than they 
could on a cart with four corner supports. The carts have a flush top shelf and 
lipped bottom shelves. 


Distance 
Load Shelf Overall Overall Overall Between Item 
Capacity Length Shelf Width Length Width Height ^ Shelves No. 
24 in 18 in 42 in 18 іп 41in 24 76 in 2XJW1 
1.200 Ib 32 in 18 in 36 in 18 іп 41 іп 24% in 2XJW2 
j 36 in 18 іп 42 in 18 ^ in 36 in 24 76 in 49Y165 
36 in 24 іп 36 in 24 in 35 in 24% in 2XJW3 


MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. == 
Metal Shelf & Utility Carts Details on page A1. 


Lipped & Flush Shelves 
w/ Raised Handle 
16C842 


16C236 


Easy Access & Load 
w/ Tube Frame 
16C390 


Metal Shelf and Utility 
Carts with Ventilated Walls 


Metal mesh walls surround the top shelf on these carts to provide maximum 
protection against items falling off the shelf while the carts are moving. The 
mesh walls also allow air to flow through them for ventilation and let users see 
items on the shelf. The carts have a lipped bottom shelf. 


Distance іе 
Load Shelf Overall Overall Overall Between Item carts 
Capacity Length Shelf Width Length Width Height ^ Shelves No. e 
30 in 18 in 42 in 24%in — 37 ^in 14 in 166236 Р == 
10b — 30n — »im 3n *m зит 1n 12» | LOW-Profile Metal Shelf and Utility Carts 
3,600 lb 48іп 24 in 52 in 24%in 39 in 14 in 166245 
The top shelf on these carts is set at a lower height than other styles of metal 
shelf and utility carts. This reduces how far bulky or heavy items must be lifted 
when loading them onto the top shelf. Easy access and load carts have two 
rear corner posts and a front central pillar that support the carts' top shelf and 


reduce obstructions when moving items onto or off of the carts. They also have 
flush tube shelves that let items slide onto or off of the shelves and allow dirt 


Lipped Shelves 
w/ Raised Handle 
49Y596 


Perforated Shelves and debris to fall through the spaces between the tubes. 
19C138 А 
Distance 
Load Shelf Shelf ^ Overall Overall Overall Between Item 
Capacity Length Width Length Width Height Shelves Brand No. 
Easy Access & Load Carts with Tube Frame 
2 Shelves and Raised Handle 
36 in 18 in 42%in 24 ^in 39 in 17 36 in — 160390 
1.400 Ib 36 in 24 in 42%in 24 ^in 36 in 17 36 in — 9AKUS 
d 48 in 18 in 52 in 24%in 35 іп 17 %in — 160391 
— 48 in 24 in 54 “іп 24 іп 36 in 17 36 in — 8DLD3 
y Lipped & Flush Shelves 
2 Shelves and Raised Handle 
24 іп 18in 43 in 25 ^ in 34 in 13 ^ in — 49Y588 
——— 4 30 in 18 іп 36 іп 18 йіп 40'%ein  20in — 160180 
TR 30in 24 in 31in 25in 37 in 17і  Jamco 8EN38 
32in 18 in 43 in 25 Vo in 34 in 13 Yin — 10F443 
36 in 18 in 36 in 23 in 40 Yin 20 in — 160181 
36 in 24 in 39 in 25 V^ in 34 in 16 % in — 166804 
36 in 24 in 40 in 24 іп 36 in 17 in — 10F444 
Corrosion-Resistant 1,2000 Збіп 24 in 43іп 25%in Зіл 16%in = 4YW64 
Slotted Shelves 36 in 24 in 43 in 25%in 35 іп 16 іп — 4YW68 
126993 — 36in — 24in Min 25%in 350іп  20in — 166182 
| I 48in 24іп  52in  26in  39in 13%in  -—  10FA45 
metal INN - 48in 24іп  52in 300іп 34%in 16 йіп  — 156805 
ЧЕ ð | 8m Мп фп їп — 43m Тт тб 10% 
in in in in in in amco 
GIANT 6 60 іп 30 in 66 “іп 30%in 38 in 13 віп — 10F447 
lm 30 in 18 in 43 in 25 “іп 35'^in 16%іп = 8ЕК82 
Flow Through Metal 36in — 24in 4Зі 250іп 350іп 16%in — 8WC16 
Shelf and Utility Garts 1.400 Ib 36 in 30 in 48 in 30%in 34 ^in 16%іп — 186770 
' 48 in 24 in 52in 26 in 39 in 16 іп -- 160787 
These flow-through utility carts have metal shelves with openings that gin aimn 0ш 30 Я no atn 16 A п EE 
let debris and liquid fall through them, which helps keep the carts clean 30 in 24 in 36 in 25 in 40 in i7in Jamco 166835 
when used in dirty or wet areas. Perforated shelves have small holes. 36 in 30 in 42 in 31 in 40 in 171 ^ Jamco 160840 
Site sees пае og veria openings. vane = = = Е ЕЕ Е 
Distance 60 in 30 in 66 in 31 in 40 in 17 in Jamco 160842 
No.of Load Shelf Shelf Overall Overall Overall Between Item 4.80016 —30 in 24 in 36 in 25 in 42 in 17 in Jamco 16824 
Shelves Capacity Length Width Length Width Height Shelves Brand No. a 48 in 36 in 54 in 37 in 42 іп 17 in Jamco 166833 
Perforated Lipped Shelves 3 Shelves and Raised Handle р Б 
1,00010 36іп 24in 42 іп 24 іп 34 ^in 18 іп -- 190185 1,4007 36іп 24 in 43 in 25%in 39%in  755in = 4DKP9 
2 1,0000 48іп 24in 52in 24%іп 30%in 18 біп = 19С186 4,30011ү 60 in 30 in 66 ^in 30 ^in 40 in 9 Vs in — 4DKT7 
1,200 Ib 36іп 24іп 42 іп 24 іп 35 зіп 24 ^in = 196831 Lipped Shelves 
1,200 Ib 36in 24in 42 Yin 24⁄4in 32%in 18 Yin = 19G878 2 Shelves and Raised Handle 
3 1,200 Ib 60іп 30in 66%in 30%in 63in 24 %in = 196135 24 in 18 in 43 in 25 Vb in 34 in 13 Ain — 49Y595 
4 1,6001b  60in 30in 65%in 30іп 63 in 16in Little Giant 190137 32 іп 18 in 39 іп 30 % in 40 in 13 Жіп — 10F448 
5 2,000 Ib 48 in 24 in 52in 24%in 63in 11%in = 19С138 36 іп 24 in 39 in 30 “іп 40 in 16 % in — 49Y596 
2,000 lb 60 in 30in 65 ^in 30іп 63in 11 ^in Little Giant 19139 1,20010 48іп 24 in 54%in 30 ^in 30 in 13 Жіп — 10F450 
Corrosion-Resistant Slotted Flush Shelves 48 in 30in 54%in 30'^in  39in 13 %in — 10F451 
2 60010  41in 19 in 47 in 19in 47!5in 29іп — 414X83 60 in 30 in 66 “іп 30 %in 38 in 13 Жіп — 10F452 
1,000 Ib 41 in 19 іп 48 in 19 in 42 in 20 in — 126993 60 in 30 іп 66 “іп 30%іп 36 in 16 34 in — 49Y171 
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MATERIAL HANDLING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Metal Shelf & Utility Carts 


Find More Utility Cart Option Information on pg. 1144. 
—— 
ite. Deep Lipped Shelves 
w/ Flat Handle 
49Y526 
ы ы 
= Flush Shelves Lipped Shelves , 
w/ Flat Handle 
М” жен Low-Profile w/ Flush 
é wv б Shelves % Raised Handle 
| Metal Shelf and Utility 164867 
LITTLE 
mco Carts for Instruments CANT 
LITTLE [Caris . ; ; 
GIANT. e The shock-absorbing casters and cushioned shelf matting on these carts 
H H : absorb shock and vibration, which helps protect instruments and delicate, 
r er- Ic ing e a Lipped Shelves 
EA mirar Handle vibration-sensitive equipment on the carts from damage when moving them in 
Shelf and Utility Carts 49Y480 laboratories, testing facilities, and similar areas. The matting also has a nonslip 
The flat surface near the handle of these carts holds documents for note-taking, | Surface that stops items from sliding on the shelves and colliding with each 
inventory, and similar tasks. Order-picking utility carts are used in settings such | Other. Also known as instrument carts. Low-profile carts have a top shelf that 
as manufacturing plants, stock rooms, warehouses, and distribution centers. is set at a lower height than other carts to reduce how far bulky or heavy items 
Distance must be lifted when loading them onto the top shelf. 
Load Shelf Shelf Overall Overall Overall Between Item Distance 
Capacity E Width — Length — Width — Height Shelves — Brand No. Load Shelf ^ Shelf Overall Overall Overall Between Item 
7 M ОШ Fat Handle Capacity Length Width Length Width Height Shelves Brand No. 
43in 24m ват 24m  42Yin 15 Hin Little Giant 4oys26 | Flush Shelves 
3,600 Ib + 4 4 + 151 151 а 4 2 Shelves and Flat Handle 
48 in 24 in 64 in 24in 42 %in 167 іп Little Giant 49Y532 : : : : : : т 
Flush Shelves 36 in 24in 42%⁄in 25%in  34in 18 ein — 49Y610 
5 Shelves and Flat Handle 36 in 24in  42?4in 25 йіп 35 “in 20%іп — 20HK74 
3.600 Ib 36 in 24 in 52 in 24in 63%in  12in ІШІ Giant 198704 36 in 24 in 48іп  30'^in 39'^in 14%in — 49Y603 
= 48in 24іп 64in 24іп 63 in  12in LitleGiant 190705 1,0001» 36in  24in 66%in 30%in 39in 14%in = 49Y605 
ipod & ar 36in  24in 66%in 36%in 36in 18%in = 49Y609 
elves and Flat Handle 36i 24in 66%in 36%in 48in 2571 = 497608 
100i 32m — 18i 48% 1840 40 Vin Avn  — 186827 Ain Ar 75m. Буп dO onn — мү 
, 48in — 24in 64%іп 24 іп 40 iin 24 іп — 8AHD3 | A A ; AT = 
3 Shelves and Flat Handle 30 in 18іп 36Y%in 186іп 34in 21 %in 16A804 
2 2. ; . ; XL; m 36in  24in 66%in 30%in 41in 21)іп = 497550 
1.200 Ib 32 іп 18 in 48 in 18 in 40 in 11 34 іп Little Giant 196677 T + iE 3 ы БР 
' 48in 24іп 54%in 30%in 39in Tin --  49Y472 120016 —26in 241 66%in 30%in 68in 2%п -- 160856 
Lipped Shelves f 36 in 24іп 66%2in 36%in 43%їп 20% in — 49Y232 
2 Shelves and Flat Handle к 48 in 24in 530іп 24іп 38in 19 %in Little Giant 49Y544 
36in 18m 51%in 18%in 40 Vin 26 іп — 16D880 48in — 30in 53%in 30in  38in 19%іп Little Giant 49Y548 
36in 24іп 54%in 24 іп 40'/ein 26 іп — — 49Y144 2 Sheives and No Handle Handle 
35 in an pein 30 2 n 2 in AAN = ME 12001. Збіп 20п 66in 30%in 35in 21 %in = 16A861 
| L d 2 j ш. й 3 Shelves and Flat Handle 
36 in 24 in 64 in 24 in 39 in 18in Little Giant 49Y558 7 5 + : + 7 
1,200 Ib 36 in 30 in 51 in 31 in 39 in 25in Tamco 166798 VEN б in 24іп 66%in 30'^in  48in 15 іп — 49Y456 
48in 24n  63in 30%in imn Bnn — 49Y145 SURED ONENESS 
48in 24in  64in  24in  39in 18іп Little Giant 49Y562 2 Shelves and Flat Handle 
48 in 30 in 63 in 31 in 39 in 25 in Jamco 8ELY3 36 in 24 in 41% in 24 in 34 in 18 in Little Giant 49Y566 
60in  30in 75 иіп 30%in 40'7вп 26 іп — 16D883 120016 36M 24in 78/іп 36%in 5біп 18 Min = 49Y557 
3,000lb 36іп 24 in 39in Win  44in 215 in = 49Y520 * 48 in 24in  53'^in 24іп 34 in 18in Little Giant 49Y568 
З Shelves and Flat Handle. | : | . 48 in 24 in 72іп 36%in Збіл 18 %in = 49Y561 
30 in 18 in 45 in 19 in 39 in 12in ^ Jamco 166416 3 Shelves and Flat Handle 
32in 18n  39in 30%in Ап Nnn — 49Y476 i i V hin 45%] ГТ == 
3m 24m sem Oem п Тп — — Д1] | 12000 See ап AAN ип Блп лип аз 
12001.  48in 24і Бп 30%in Збіп 12%іп - 49Y148 a 
48in — 24in  64in  24in  40in 12in Little Giant 49Y480 Low-Profile with Flush Shelves 
48in  30in  52in  30%in Ап 129i  — 166425 2 Shelves and Raised Handle —— a - ИШ 
48in X 30in 63n  3iin  39in  12in  Jamco 166422 1200p 30п — 18in 63#ш 30%in 41іп 16% = 16A867 
36 in 24in 5ійіп 18/4in 401/віп 17 Жіп - 8EP55 à 36 in 24in 63%іп 30%in 51%in 16 іп = 16A869 
3,000 Ib — 48 in 30in 87 %in 30%in  41in 17 vein = 16A953 Low-Profile with Lipped & Flush Shelves 
К 60in —24in 63п 30п 36i 17%in = 8ТҮ70 36in 24іп 66%in 30%in 39in 16 іп - 4YW79 
3,600Ib 60іп 30in 787іп 30%in 43%in 17 іп — 190686 36 in 24in 66%in 30%in 66 “іп 16%іп = 8RRM5 
4 Shelves and Flat Handle i i D | i 34i = 
Ны en e n иии 
3,00010 48іп — 24in  63in 30%in 37%in 14%in — 166003 ' T : 2 І : і 
* 4 + Thi 351 1 7 — 48 in 30 in 55in 30%in 34in  1694in — 4YW81 
48 in 30 in 54%in 30 іп 36 іп 14% in 166007 7 т 1б] T T EO 
3600 біп  24in  64in  24in  65in 16 in Little Giant 190692 аш. БЕ: Золака бш лале A n e 48Ү594 
, 60 in 30in 66 /in 30 ^in 45%in 16 іп — 196694 . 60in 5300 66 %in 30%in 38п  1634in = 8Y153 
5 Shelves and Flat Handle Low-Profile with Lipped Shelves 
3.00010 —48in — 24in 54п  5in біп  13in (ато 160079 12000 36in 24in 66%in 30%in 38in 16%in — 49Y597 
' 72in  24in 78%in 24%in 63п п — 166081 * 4 swivel casters. 
Lipped Shelves Vertical-Access Metal 
WI -Shape mpm 
Handles / Shelf and Utility Carts 
AEVO А The built-in ladder on these carts Distance 
i i Load Shelf Shelf Overall Overall Overall Between Item 
can be used for reaching high areas Capacity Length Width Length Width Height Shelves Brand Мо. 
in warehouses, stock rooms, and Lipped Shelves 
= similar locations. Also known as 2 Shelves and (2) U-Shaped Handle 
| y | sla А 1000p 35%9іп 21% іп 40in 22in 500 28in — 47041 
и stock-picker trucks or ladder trucks, 1, 47% in 27%іп 52in 28in 50 %in 28in Мезі 42043 
m CA [ vertical-access carts save workers З Shelves and (2) U-Shaped Handle — -— 
Қаназ І 35%in 21%in 40in 22іп 50 іп 13%in -- 47044 
“чча mm from having to carry or move a 1,000 lb 50 in 27 % in 56 in 28in 720іп 27in -- 4EY10 
; separate ladder for their work. The Flush Shelves 
1 Р Í Flush Shelves La ep ЕГІ Ё 2 Shelves and (2) U-Shaped Handle 
| w/2U-Shaped 67 ladder has a spring-loaded mecha- “440: — 4tin 2071141 %in 200іп 4iin 28Иіп -- 47040 
| Handles * nism that prevents the cart or ladder —Corrosion-Resistant Lipped Shelves 
i À 4ZD40 Corrosion-Resistant from moving when a worker ison 2 elves and Raised Handle 
Ф - Lipped Shelves w/ ine ladder. This mechanism also 800 Ib in ^ in 22in 51 %in 22in 69%in 12 Vin — 459061 
“ Raised Handle 2 { 36in 41 in 22in 51іп 22m 69%п 12%п -- 459160 
LI 459V60 raises the ladder and allows the cart "3 shelves and (2) U-Shaped Handle 
U to roll when the ladder is notin use. 660b 35%іп 21%їп 40in 22in 50%in 13%in --  4EU98 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. == 
Wire Shelf Carts Details on page A1. 


bag 
Mobile Wire Shelving 


= Shipped unassembled = 4 adjustable shelves 


BLACK WHITE 
CHROME ZINC POWDER | POWDER 
PLATED | PLATED | COATED | COATED 
Overall Overall Overall Item Item Item Item 
H Brand No. No. No. No. 
Mobile Wire Shelving for Dry Use 
600-Ib. Load Capacity; (2) Swivel, (2) Swivel with Brakes Casters 


18in 48 in 69 in — 1ECH6 — — = 
24 in 48 in 69 in — ТЕСН9 - - - 
60 іп 69 іп — 1ЕСЈ1 — — — 
36 in 18 in 68 in — 3TPA3 ЗТРС2 | 3TPD3 3TPE4 
24 in 68 in — 3TPV6 3TPC5 | 3TPD6 3TPE7 
38 in 20Иіп 67 %in Metro | 45TY48 — — — 
48 in 18 in 68 in — 3TPA4 3TPC3 | 3TPD4 3TPE5 
24 іп 68in — 3TPAS 3TPC6 | 3TPD7 3TPE8 
50 in 20Иіп 670іп Metro | 45TY47 — — — 
60 in 18 in 68 in — 3TPV5 3TPC4 | 3TPD5 ЗТРЕб Black Powder- 
24 in 68 in = 3TPAG | 3TPC7 | 3TPD8 | 3TPE9 Chrome-Plated Coated 
900-Ih. Load Capacity; (4) Swivel Casters 3TPAG 2HDK7 
48 in 24 іп 72 іп Metro | 45TY54 - - - 
60 in 18 in 72in Metro | 45TY50 — — — STAINLESS 
72 in 18 in 72 іп Metro | 45TY49 - - - STEEL 
24in 67 “іп Metro 45TY53 = = = Overall Overall Overall Item 
1200-Ib. Load Capacity; (4) Swivel Casters w D H Brand No. 
36 in 18 in 70 in = 2HDES 2HDG7 2HDJ9 — Corrosion-Resistant Mobile Wire Shelving for Harsh Environments 
24 in 70 in = 2HDE9 E 2HDK4 = 1200-Ib. Load Capacity; (4) Swivel Casters 
48 in 18 in 70 in — 2HDE6 — — — 36 in 18in 69 in — 45ТМ/17 
24 іп 70 in — 2HDFi | 2HDH3 | 2HDK5 — 24 іп 69 in — 45TW20 
60 in 18in 70 in — 2HDE7 = = = 48 in 18 in 69 in — 45TW18 
24 in 70 in = 2HDF2 = 2HDK6 = 24 in 69 in = 45TW21 
72in 18in 70 in — 2HDE8 = = = 60 in 18 in 69 in — 45TW19 
24 in 70 in = 2HDF3 | 2HDH5 | 2HDK7 — 24 іп 69 in — 45TW22 
BLACK 
rower Dd 
CHROME | ZINC PLATED COATED We putspace to work 
Load Overall Overall Overall Item Item Item " mm 
Capacity 1 w H Brand No. No. No. ty 
SUMI нені Wire Shelf and Utility Carts 
2 Shelves and (2) Raised Handles . Wire shelves let dust and debris fall through and away from them, which helps keep 
Ed ШЕЙ Sho 8 in езіп Metro |. 51/52 = E them clean. Air can circulate through the shelves for ventilation, and users can see 
2 Shelves and (2) Raised Handles through the shelves to view their contents. All carts have four swivel casters, except as 
37510 36in 18іп 38in Metro) 45TY51 * — = noted. Heavy-duty shelves are supported by square corner posts and can hold more 


80010 36in 18іп 39in Metro| 8РЕН9 — — 
Shallow Lipped Shelves 
2 Shelves and (2) Raised Handles 


weight than shelves that are supported with round corner posts. 


41in 18in 39in — 3TNZ8 * 3TPA7 * 3TPC8 * 
350 Ib 4їїї 24in 39in — 3TPA1 * = 3TPDi * 
53in 18in 39in - 3TNZ9 ” — 3TPC9 * 
53in 24in 39in — ЗТРА2 * = 3TPD2 * 
26in 18in 38in Metro) 20W640 — — 
37510 38іп 21in 39in Metro) 20W645 = = 
38in 24in 39іп Мейо 20W647 = == 
40010 36іп 18in 40in — — 16A689 — 
30in 18in 39in Metro, 2KTE1 = = 
30in 24in 39іп Metro| 2КТЕЗ — — 
36in 18in 39in Metro, 4W648 = = 
36in 24in 39in Metro, 4W650 = = 
З7іп 18in 39in — 1ЕСЈ2 — 2HDN6 * 
З7іп 24in 39in — 1ECJ4 = 2HDN8 t 
60010  48in 18іп 39in Metro) 4W649 — — 
48in 24in 39in Metro| 4W651 = — 
49in 18in 39in — 1ЕСЈЗ = 2HDN7 1 x 
49in 24in 39in — | 1ECJ5 = 2HDN9 + Deep Lipped, 
54in 18in 39in Metro| 2KTE2 = = Deep & Shallow Lipped Chrome 
54in 24in 39in Metro) 2КТЕ4 - - Shelves, Chrome 45TY51 
60in 24in 39in Metro| 87509 = = 45TY52 
2 Shelves and No Handle 
90010 36їп 24in 39in Metro| 3JHN7 — — 
3 Shelves and (2) Raised Handles 
38in 18in 38in Metro) 20W652 — — 
37510 38іп 21in 39іп Metro| 20W653 = — % 
38in 24in 39іп Metro) 20W655 — — 
40010 48in 24in 40in — = 16A688 — TUA 
60010 36in 18іп 39in Metro, 3JKY6 = = H 
Heavy-Duty with Flush Shelves | 
2 Shelves and (2) Raised Handles 
39 %іп 18іп 42in  — 2HDD2 — 2HDH6 — 
39 Yin 24in 42in — 2HDD5 2HDF7 2HDH9 ! | 
800 Ib 51% іп 18in 42in — 2HDD3 = 2HDH7 І н 
51 іп 24іп 42in — 2HDD6 2HDF8 2HDJ1 Е | 
63 Yin 24іп 42in — 2HDD7 = 2HDJ2 
3 Shelves and (2) Raised Handles 
1,200 Ib 63 Yin 24in 42in — — — 2HDJ8 
39 “іп 18іп 42in — 2HDD8 = 2HDJ3 
800 Ib 39 “іп 24іп 42in — 2HDE2 2HDG4 — 
51'^in 18іп 42in — 2HDD9 == = Shallow Lipped, Heavy-Duty w/ 
51%in 24in 42in  — | 2HDE3 = 2HDJ7 Chrome Flush, Black 
* 2 swivel casters, 2 swivel casters with brake. 3JKY6 2HDJ3 


12 swivel casters with brake, 2 rigid casters. 
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MATERIAL HANDLING 
Wire Shelf Carts 


4 2 Shelves, 


Stainless Steel 
45TW16 


QUANTUM"* 3 Shelves, 
| METRO} C STORAGE Chrome 
We put space towork SYSTEMS 20W636 


Corrosion-Resistant Wire 
Shelf and Utility Carts 


These carts are made from stainless steel or a combination of stainless steel and 
chrome. They resist rusting when used in areas where they will be exposed to 
frequent cleaning, washdown, or other corrosive materials. The carts have wire 
shelves with a shallow lip and do not require objects to be lifted very far to put 
them onto or take them off of the shelves. The shelves' height can be adjusted 

in 1" increments to accommodate different sizes of items. All have 4 swivel 
casters, except as noted. 


Load Overall Overall Overall Item 
Capacity L w H Finish Brand No. 
2 Shelves and (2) Raised Handles 
375 lb -26in 18 in 38 in Stainless Steel Metro 20W641 
37 in 20 in 38 in Stainless Steel Metro 6GJY3 
36 in 18 in 37 Yin Stainless Steel Quantum — 45TW13 * 
1.200 Ib 36 in 24 in 37 Yin Stainless Steel Quantum — 45TW15 * 
ú 48 in 18 in 37 Yin Stainless Steel Quantum — 45TW14 * 
_ 48 in 24in 37 Yin Stainless Steel Quantum — 45TW16 * 
3 Shelves and (2) Raised Handles 
26 in 18 іп 38 іп Stainless Steel Metro 20W649 
32 in 18 іп 38 іп Stainless Steel Metro 20W651 
3751 32 іп 18 in 38 in Chrome Metro 20W636 
37 V» in 26 in 39 in Stainless Steel Metro 66JY6- 
38 in 18 in 38 in Chrome Metro 20W637 
38 іп 21 in 39 in Chrome Metro 20W638 


* (2) swivel casters, (2) swivel casters w/ brake. 


S 
CU 


33Y379 | 


33Y360 


Wire Shelf and Utility Cart Covers 


Covers fit over carts to protect their contents from dust and other airborne parti- 
cles. They also conceal the carts' contents to maintain an attractive appearance 
and deter theft or tampering. Hook-and-loop closure fastens and unfastens 
quickly. Zipper closure is more secure than hook-and-loop closure. Blue nylon 
covers are made from waterproof, fire-retardant vinyl-coated nylon fabric, which 
resists tearing, mildew, and odors. White vinyl covers resist tears and are anti- 
microbial, which means they inhibit the growth of bacteria and other organisms 
that can cause odors and stains. 


BLUE WHITE BLUE WHITE 
NYLON | VINYL NYLON | VINYL 
Overall Overall Overall | ет Item Overall Overall Overall| Item Item 
Length Width Height | Мо. No. Length Width Height No. No. 
Hook-and-Loop Closure Zipper Closure 
54in | 33Y355 | 33Y371 54in | 33Y363 | 33Y379 
418i; -6діп | 38Y356 | 33ү372 igi -ббіп | 33Y364 | 33Y380 
74in | 33Y357 | 33Y373 74in | 33Y365 | 33Y381 
48 in 86 in 33Y358 | 33Y374 48 in 86 in | 33Y366 | 33Y382 
54in | 33Y359 | 33Y375 54іп | 33Y367 | 33Y383 
24 in 62 in 33Y360 | 33Y376 24 in 62 in 33Y368 | 33Y384 
74in | 33Y361 | 33Y377 74in | 33Y369 | 33Y385 
86in | 33Y362 | 33Y378 86in | 33Y370 | 33Y386 
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We put space to work. 


Wire Shelf and 
Utility Carts with 
Angled Shelves 


Angled wire shelves make it easier to 
see items on the shelves than on flat 
shelves. Gravity moves items at the 
back of the shelves forward when 
items at the front of the shelves 

are removed. The shelves have a 
short lip on one side and a tall lip 

on the other side that prevent items 
from falling off. The shelves can be 
reversed to put either the short or 
tall lip at the front. Shelf height can 
be adjusted in 1" increments to fit 
different sizes of items. All have four 
shelves and four swivel casters (two 
of the casters have brakes). 


Load Overall Overall Overall Item 
Capacity 1 w H Finish Brand No. 
300 Ib 36 in 18 Yin 68 in Zinc Plated = 1EVG4 
ids 60 in 18 % in 68 in Zinc Plated = TEVG6 
600 Ib 48 in 18 in 78 in Chrome Metro 45ТҮ55 


Wire Shelf and Utility 
Cart with Removable 
Basket Shelves 


This cart has two removable 
wire baskets that sit on the 
cart's shelves and hold loose 
items. The cart's shelves have a 
short lip that stops the baskets 
from sliding off. A hanger rod 
holds clothing or other hanging 
items. Shelf height can be 
adjusted in 1" increments to 
accommodate different sizes of 
items. Cart has two swivel and 
two rigid casters. 

Load Overall Overall Overall Нет 


Capacity 1 w H No. 
3000 36in  18in 41іп 16A710 


We put space to work. 


Quick-Release Super 
Adjustable Carts 


= 4-shelves 

= Shipped unassembled 

= 600-Ib. load capacity 

= 4 swivel casters (2 with brake) 
Choose from carts with four quick-release 
shelves or two quick-release shelves and 
two standard adjustable shelves. 


Overall Overall Overall Item 
Width Depth Height No. 
4-Shelf Cart with 2-Quick Adjust Shelves 
36 in 18 in 67 йі! — 2EWRA - 
24 іп 67 Zin 2EWT1 
48 in 18 in 67 “іп 2EWR6 
24 іп 67 “іп 2EWT3 
60 in 18in 67 "s in 2EWR8 
24 in 67 “зіп 2ЕМ/Т5 
4-Shelf Cart with 4-Quick Adjust Shelves — — 
36 in 18in 67 “іп 2EWR3 
24 in 67 Zin 2EWR9 
48 in 18in 67 "sin 2EWR5 
24 in 67 йіп — 2EWT2 - 
60i 1810 6700 2EWRI- 
24 іп 67 “іп 2EWT4 


MATERIAL HANDLING 
Wire Shelf & Utility Carts 


Adjustable 
Shelves 
16A690 


We put space to work 


Wire Security Carts 


Removable Shelves 
49VUO9 


Wire security carts are rolling wire cages with doors that lock for secure 
storage. They are lighter and allow users to see items on the carts more easily 


than welded mesh security carts. The wire mesh walls and doors let air circulate 
through the carts and allow dirt and dust to fall through them, which helps keep 


them clean. 

Load Shelf Shelf Overall Overall Overall No. of Item 
Capacity Length Width Length Width Height Shelves Brand No. 
Fixed Shelves 
5 in-dia. Polypropylene Wheels, (2) Rigid, (2) Swivel : 

900 Ib 60 in 24 in 64 in 28 V; in 68 in 2 — 1ECH1 
1,8000 48 % in 24 in 48 5 in 24 in 71in 1 — 1ECG6 
Adjustable Shelves 
5 in-dia. Polyurethane Wheels, 9) me (2) Swivel with Brake 

41 in 22 in Tin 22 in 68 in 0 Metro — 20W743 
36 in 30 in Ai in 33 “іп 68 %in = Metro 2HEF7 
900 Ib 48 in 24in 50%in  28in 68¥%in 0 Metro — 20W750 
60 in 24 in 63 ^ in 28 in 68 ^ in 0 Metro 20W751 
60 in 30 in 65in 33%in 68 %in 2 Metro 2HEF9 
5 in-dia. Polyurethane Wheels, (4) Swivel 
24 in 4iin 27%in  68in 2 Metro 3W570 
900 Ib 48 in 24 in 53in 27 іп 68 in 2 Metro 3W571 
60 in 24 in 65in 27 %in 68%in 0 Metro 47.44 
5 in-dia. Thermoplastic Rubber Wheels, (4) Swivel 
1,00010 ^ 48in 24 in 52 in 27 in 69 in 4 — 16A690 
Removable Shelves 
6 in-dia. Nylon Wheels, (2) Rigid, ‚ (2) Swivel with Brake : 
1,50010 30іп 24%in 63 іп 34 in 58in 4 Sumner — 49VU08 
6 in-dia. Nylon Wheels, (2) Swivel, (2) Swivel with Brake 
4.500 Ib —30in 24Уіп 34i З1/іп  58in 4 Sumner 49VU10 
i 30in 24i 51n  34in 58 in 4 Sumner 49VU09 


Dual-Latch Welded 
Mesh Security Carts 


The two latches on these carts can be 
locked with a padlock or other locking 
device to secure the carts' contents. The 
carts' doors and/or walls are made from 
welded steel mesh and have small open- 
ings that let air circulate through them 
and keep the carts' contents visible. The 
carts' fixed shelves are welded in place 
and cannot be moved. All carts have two 
Swivel and two rigid casters. 


Load Shelf Shelf Overall Overall 
Capacity Length Width Length — Width 
6 in-dia. Phenolic Wheels 

48 in 24in 54%in  26in 
48 in 30in 54%in  32in 
48 in 36 in 40 in 54 in 
60 in 24in 66 ^in 26 in 
2,000 lb боп 24in 66іп  28in 
60 in 30in 66 “in 32 in 
60 in 30in 66 іп  32in 
Qe oxi un 
in in in in 
30005 Eoin in 66n  28in 
6 in-dia. Polyurethane ‘wheels 
36 in 72in 78 “іп 38іп 
2,000 lb 48іп 24in 54%in  26in 
48 in 24in 54 %іп 26 іп 
10 in-dia. Rubber Wheels 
48 in 24 in 49 in 27 in 
48 in 24 in 49 in 27 in 
ЙІ ur o ur 
in in in in 
15005 “agin 30in 49i  33in 
60 in 24 in 61 in 27 in 
60 in 24 in 61 in 27 in 
60 in 24 in 61 in 2/ in 
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Overall Мо. of Item 
Height Shelves Brand No. 
56 іп 4 — 160899 
56 іп 1 — 1TGU7 
57 in 1 Jamco 9LEWS8 
56 i^ in 4 — 160901 
57 in 1 Jamco 8ZMD9 
56 i^ in 1 = 1TGU8 
56 % in 4 = 160903 
56 % in 4 — 166905 
57 in 3 Jamco 8FCF7 
57 in 2 Jamco 8FCE6 
56 іп 2 — 8RH84 
56 % in 2 = SWMJ8 
56 i^ in 3 — 8RWG7 
60 in 1 Little Giant 49Ү680 
60 in 2 Little Giant 49Ү674 
60 in 3 Little Giant 49Ү671 
60 in 2 Little Giant 49Ү676 
60 in 3 Little Giant 49Ү673 
60 in 1 Little Giant — 49Y681 
60 in 2 Little Giant 49Y675 
60 in 3 Little Giant — 49Y672 


Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Louvered Panels 


БІУЕ6 
DURHAM MFG’ LITTLE 
Est. 1922 т GIANT. 


Adjustable Shelves 
SEHFO 


Welded Mesh Security Carts 
The welded steel mesh doors and/or walls on these carts have small open- 
ings that let air circulate through them and keep items on the carts visible. 
The carts' doors have a latch or hasp that can be locked with a padlock or 
other locking device to secure the carts' contents. All carts have two swivel 
and two rigid casters. Louvered panels hold compatible bins for organizing 
and storing small parts. 


Load Shelf Shelf Overall Overall Overall No. of Item 
Capacity Length Width Length Width Height Shelves Brand No. 
Adjustable Shelves 
6 in-dia. Polyurethane Wheels = 
2.00010 5/%in 26%in 66 іп 32in 56 “in 1 = 8EHFO 
6 in-dia. Phenolic Wheels 

45%in 20%in 54 %in 26in 56 Фіп 2 = 9WHDO 
2.00016 57%in 20%in 66 Фіп 26in 56 іп 2 = 8RRUS 
57%її 26in 66%in 32in 56 in 2 Durham Mfg 8EKJ9 
10 in-dia. Rubber Wheels 
48 in 24 in 49 in 27 in 60 in 2 Little Giant 49Ү677 
1,50010 48іп 30 in 49 in 33 in 60 in 2 Little Giant 49Ү679 
60 in 24 in 60 in 24 in 60 in 2 Little Giant 49Ү678 
Dual-Side-Access Louvered Panels 
6 in-dia. Phenolic Wheels 
2,000lb — 48in 24 in 48 in 24 in 36 in 1 Durham Mfg 5LVF6 
LITTLE і і 
CIANT Adjustable Shelves Fixed Shelves 


5LVUA 


Single-Side-Access Mesh- 
Wall Metal Stock Trucks 


Mesh walls enclose three sides of the shelves on these stock trucks to keep 
items from falling off the shelves. The shelves can be loaded on the one side that 
does not have a wall. Mesh walls can retain large and small items. They allow air 
to circulate through the stock truck and let users see items on the shelves. 


Load Shelf Shelf ^ Overall Overall Overall Мо. of Item 
Capacity Length Width Length Width Height Shelves Brand No. 
Adjustable Shelves 

30 in 48in 30 in 54%in 56 vin 4 — 5LVU3 
30 in 60 in 30%in 66 “іп 56 %in - SLVU4 
36 in 24 in 24%in 42%in 56 іп 2 = 166201 
3,000 Ib п —$60in 5 Win 66%іп 56%in 3 = 5LVU1 
d 36 in 72in 36 “іп 78 “іп 56 іп 2 -- БАД] 
481п 24 in 24%in 54 іп 56 %in 2 — 9PW27 
60 in 30 in 30%in 66 “іп 56 № іп 2 = 8RHU4 
70in 3276in 78 Фіп 36 in 56 іп 4 БАД 
481п 24 in 24 in .54in 57 in 1 Little Giant 196924 
3,600 Ib 48іп 30 in 30%in 54%in 56 %in 2 = 196930 
60 in 30 in 30 in 66 in 57 in 2 Little Giant 196927 
Fixed Shelves 
36 in 24 in 24%in 42%in 56 Фіп 1 = 9PY30 
48 in 24in  24VWin 54%in 43 іп 1 = 9GFD2 
48 in 24 in 24 %іп 54 іп 56 Фіп 1 -- 87М03 
48 in 30in  304in 54 %in 43 %in 1 — 9JE98 
2,0000 48іп 30 in 30%in 54%in 56 Фіп 1 = 16D044 
48 in 36in 96 Уіп 54Y»in 56 іп 1 — 16D045 
60 in 24 in 24i»in 66%in 56 іп 1 — 49Y207 
60 in 30in 307 іп 66%in 56 іп 1 — 49Y209 
72 іп 36 іп 36 “іп 78 “іп 56 Фіп 1 -- 90Х93 
2,001. 48іп 30in 54У9іп 30%in 45 іп 1 = 458R48 
48 in 30 in 30%in 54%in 56 Фіп 2 = 16D046 
3,000 Ib — 48in 36in 96 іп 54 іп 56 іп 3 = 160049 
72 іп 30 in 30 “іп 78%in 56 %in 4 = 16D056 
48 in 24in 247 іп 54 іп 56 іп 1 — 2CFN2 
48 in 24 in 24%in 54%in 56 іп 3 = 2CFP1 
48 in 30 in 30 in 54 іп 47 in 1 Little Giant 8WPP1 
48 in 30 in 30 “іп 54%in 56 %in 1 -- 2CFN4 
3,600 lb X 60in 24 in 24 іп 66 in fin 2 Little Giant 2CFN7 
60 in 24 in 24%in 66 “іп 56 іп 1 - 2CFN3 
60 in 30 in 30 “іп 66%in 56 іп 3 - 2CFP4 
60 in 30 in 30%in 66 “іп 56 іп 1 -- 2CFN5 
60 in 30 in 30 ^ in 66 in 57 in 2 Little Giant 2CFN9 
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MATERIAL HANDLING 
Self-Dumping Hoppers 


Low-Profile 


Standard-Base 


Optional 
Caster Kit 


With Casters 
F1970 


Without Casters 
F1975 


2-Wheel 
Wheelbarrows 


These wheelbarrows have 
large 20"-dia. wheels and a 
one-piece plastic container that 
won't leak, cleans easily, and 


300-Lb. 


Capacity 1 . а 
resists mild chemicals. 
Load Item 
Cuhic Ft. Capacity Capacity Wheel Material Wheel Type No. 
3 V^ cu ft 200 Ib Rubber Semi-Pneumatic 2KTD7 
7 Ve cuft 300 Ib Vulcanized Rubber Pneumatic 4W504 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Self-Dumping Steel Hoppers 


» Red powder-coat finish on hopper, blac 


HOPPERS 

Automatically dump loads when locking 
latch is released, then return to locked 
position. Constructed with precision 
robotic weld; base is formed steel. 
Safety chain secures hopper to fork 
truck, while cable enables dumping 
from fork truck seat. 


Low-Profile 
Feature a 90? dump angle and half- 
length fork entry. Hoppers return 


E 


to locked position when lowered to 
ground. 


k base 


Front-Release 

Bumper dumps hopper a minimum of 
70? when activated. Full-length fork 
entry. Predrilled for caster kit. 


OPTIONAL CASTER KITS 

Casters are field installable with hard- 
ware included. Include 2 rigid and 2 
swivel casters. Intended for use on 
front-release hoppers only. 


2000 Ib. 4000 Ib. 6000 Ib. 
Volume Overall Overall Overall Item Item Item 
Cap. Length Width Height No. No. No. 
Low Profile Self-Dumping Hoppers 
Y cu. yd. 46 in 25in 18 4 in 5PKE8 5PKE9 5PKF0 
Yo cu. yd. 51 ^ in 25 in 28 in 5PKF1 5PKF2 5PKF3 
1 cu. yd. 51 A in 49 in 28 in 5PKF4 5PKF5 5PKF6 
1% cu. yd. 51 ^in 49 in 41 in ӘРКЕТ 5PKF8 5PKF9 
Front Self-Dumping Hoppers 
Y cu. yd. 49 Yin 26 in 38 1⁄4 in — — 5PKG1 
V^ cu. yd. 52 іп 26 in 38 1⁄4 in 5PKGO — — 
Ye cu. yd. 52in 33 ^ in 38 1⁄4 in 5PKG2 — 5PKG3 
34 cu. yd. 61 ^ in 31 v^ in 43 in 5PKG4 — 5PKG5 
1 cu. yd. 61 ^in 41 Yin 43 in 5PKG6 — 5PKG7 
1% cu. yd. 69 in 43 Vo in 52in 5PKG8 — 5PKG9 
2 cu. yd. 69 in 56 1^ in 52in 5PKHO 5PKH1 5PKH2 
2% cu. yd. 69 in 69 Yin 52 in 5PKH3 — 5РКН4 
3 cu. yd. 69 in 81 94 in 52in 5PKH5 5PKH6 5PKH7 
6 in-dia. 8 in-dia. 
Wheels Wheels 
Load Item Item 
Wheel/Tread Material Rating No. No. 
Standard Plate Caster Kits 
Rubber 2400 Ib 5PKH8 5PKH9 
Polyurethane 4800 Ib 5PKJ2 5PKJ3 
Nylon 4800 Ib 5PKJ4 5PKJ5 


Self-Dumping Poly Hoppers 


= Dump up to 40° below horizontal 

a All-welded steel framework 

= Bumper release 

Seamless, molded polyethylene bodies 
are supported by steel tubular frames. 


Volume Load Overall Overall Overall 
Cap. Capacity Length Width Height 

Hoppers with (4) 6 in Rubber Casters 

% cu. yd. 750 Ib. 59 in 26 in 42 in 
1cu.yd. 100010.  71in 31 in 46 in 
1% cu. yd. 1200 Ib. 80іп 40 in 62 іп 
2%cu.yd. 150010. 80іп 51 in 55 in 
Hoppers without Casters 

Y2 cu. yd. 750 Ib. 59 in 26 in 42 in 
1cu.yd. 100010. Т1іп 32 іп 46 in 
1% cu. yd. 1200 Ib. 80іп 40 in 55 in 
134 cu. yd. 120010. 80іп 40 in 55 in 
214 cu. yd. 150010. 80іп 51 in 55 in 


* Not forklift capable. 


46V230 


Volume Load Overall Overall 

Cap. Capacity — Length Width 
10.3 cu ft 500 Ib 587&in 30 іп 
18.4 cu ft 1,000 Ib 80 in 32 96 in 
13.6 cu ft 1500lb 67%іп 45 in 
18.4 cu ft 1,5001. 80 иіп 37 %in 


Hoppers with casters have 2 swivel, 

2 rigid casters. Hoppers without 
casters are forklift capable for elevated 
dumping and mobility. 


> CHOOSE: 
Color Item No. 
Blue, Green, Red, White, Yellow F1970 
Blue, Green, Red, White, Yellow F1972 
Blue, Green, Red, White, Yellow F1974 
Blue, Green, Red, White, Yellow F1976 
Blue, Green, Red, White, Yellow F1969 
Blue, Gray, Green, Red, White, Yellow F1971 
Gray F1974 * 
Blue, Green, Red, White, Yellow F1973 


Blue, Gray, Green, Red, White, Yellow Ғ1975 


2-Wheel Steel 
Trailer Carts 


2-wheel steel trailer carts can 
be pulled by all-terrain and 
utility task vehicles (ATVs and 
UTVs). Feature rust-resistant 
powder-coated finish and pneu- 
matic tires that roll smoothly 
across rough terrain. 


Overall Wheel Wheel Item 
Height Dia. Width No. 
30 in 15 in 3%in 46/231 
38 vs in 16 in 5 in 46V233 
37 Zin 18 in 8 in 46/234 
32 % in 16 in 5 in 46V230 


MATERIAL HANDLING 
Tilt Trucks 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. E 


General Purpose 
21VK50 


Steel Reinforced 
1D653 


Rubbermaid 


Comme 


General Purpose Plastic Tilt Trucks 


General purpose plastic tilt trucks have a seamless plastic container that won't 
rust, dent, chip, peel, corrode, or absorb moisture. It withstands exposure to 
many chemicals and can be cleaned with high-pressure jets of water or steam. 
With 2 swivel and 2 axle-mounted casters, except as noted. 


OPTIONAL 
Cubic LIDS 
Foot Load Overall Overall Overall Item Item 
Capacity Capacity Length Width Height Color Brand No. No. 
General Purpose Plastic Tilt Trucks 
With a Flat Handle 
600 lb — 77in 34in 43% in Black _ Tough Guy | 21VK40 * | 21VK31 
27.0 cu 850 Ib 72%in 33 “іп 43%in Black Rubbermaid 5М654 1D651 
77 іп 34in 44%іп Black ToughGuy| 21VK49 21VK31 
With a Raised Handle 
48 in 26in X 30in Green — 8YCNA * — 
48in 26іп  30in Yellow = 9HT90  * — 
48 in 26 in 30 in Blue — 9HT96  * — 
90сий 2750  48in  26in 30іп Gray — 8RHX3 * — 
48 in 26 in 30in Ме — 9UCF0 * — 
48 in 26 in 30 in Black — 8bEK72 * — 
48 in 26 in 30 in Red — 9PW62 * | 9HR54 
300 Ib 55 “іп 26%in 36in Yellow = 8EF30  * — 
55 “іп 26%in 36in Orange = 9TCR7 * — 
16.0cuft 60010 55%їп 26%in 36in Yellow — 9DPA8 8ANZ2 
1.000 Ib 22 Yin 26%in 37%in Gray — 8RHM7 — 
d 55 “іп 26%in 37 ^in Yellow = 82976 8ANZ2 
69in 31/2in 39%in White — QUAA8 — 
9001.» — 69in 31%in 39%in Gray — 9HN67 — 
29.0 cu 69in 31 іп 39 іп Orange = 8EPR8 9LGE7 
4.400 Ip —99in — 31 Yin 39 %іп Yellow = 8AP19 
d 69in 31 іп 39%in Green — 8TX69 — 
74 іп 40in 50%in Blue — 8AP21 — 
1.000 Ib — 4 in 40in 50%in Green = 8TVG3 = 
» 74 іп 40in 50%in Blaci -- QUA43 — 
50.0 cu 74in  40in 50%in Red = 9UACO 
74 іп 40in 53 ^in Gra — 4UCE1 4UCE3 
17000 74in 40іп 53 іп Red = 8WUKG 8ANMS 
74 in 40in 53%in Green = 9WZ86 — 
74in  51in 52%in Yellow — 8YA88 — 
74 іп 51in 52%in Black = КЕМА — 
1200; Ain Stin 52Иіп Red = 9HN59 = 
Ў 74in Stin 52 %in Blue = 9NUD6 — 
59.0 cu ft 74in  51in 52%in Orange — 8RPN8 9DVTG 
: 74 in 51in 52 йіп Green - 87К89 E 
74in Siin 53%in Red = 8ANNO — 
20001 —/4in St in 53%in Blue = 9AH59 — 
: 74in 51іп 53 in Yellow — 9AHJ9 — 
74 іп 51in 53 ^in Black 9KCJ3 — 
Without Handle 
300101 б0іп 28in 38 ^in Blaci ough Guy | 21VK39 * | 21VK32 
13.5 cu 450 Ib 5634in 28іп 38 2 іп Black Rubbermaid) 10657 1D651 
60 in 28in 38 іп Black Tough Guy | 21VK50 21VK32 
Steel-Reinforced Plastic Tilt Trucks 
With a Flat Handle 
65 in 28in 38%in Віце ough Guy | 21VK41 — 
850 Ib 65 in 28in 38%in Yellow Tough Guy | 21VK43 — 
13.5 cu 65 in 28in 38 in Red ough Guy | 21VK42 — 
65 in 28in 38 ^in Blaci ough Guy | 21VK47 21VK32 
1,40010  65in 28in 38%in Blaci ough Guy | 21VK33 21VK32 
77 in 34in 44 іп Бей ough Guy | 21VK45 - 
12501 іп —34in 44%in Yellow Tough Guy | 21VK46 == 
27.0 cu ft > ТТіп  34in 44%іп Blue  ToughGuy| 21VK44 — 
77 іп 34in 44%іп Blaci ough Guy | 21VK48 21VK31 
21000 77in 34іп 44%in Black Тошоһ Сиу | 21VK34 21VK31 
With a Raised Handle 
9.0cuft 1,001) 48in —26in 31 %in Gray = 4UCC8 4UCC9 
55 “іп 26 “іп 37 біп Green -- 9WCW3 9GM87 
16.0 cu ft 1,500 Ib 55 “іп 26 in 37 “іп Orange — 9PY61 8ERX1 
: К 55i^in 26%in 37 ^in Blue — 9UAA3 — 
55 in 26 № in 37 № in White = 8AN70 — 
69in 316іп 41 %in White = 8RHN1 — 
29.0 cu ft 2,100 Ib —g9i 31 in 41 %in Green — 9TCP3 = 
50.0 cu ft 2,20010 — 74 in 40in 53%in Gray = 4UCE2 4UCE3 
59.0 cu ft 2.500 Ib 74in Stin 53 іп Green = 9МК87 — 
ы 74 іп 51in 53 іп Black — 91.Ғ01 — 
78.0cuft 2,8000 81 in 56 in 56 in Gray — 4UCE9 — 
Without Handle 
13.5 cu 85015 60%in 28in 38%in Black Rubbermaid| 10656 1D654 
` 14000 60 “іп 28іп 38%іп Black Rubbermaid) 10655 1D654 
27.0 cu 1,2500 7214in 33%in 43%іп Black Rubbermaid) 10653 1D651 
b 72%in 33%in 43%in Black Rubbermaid| 10652 1D651 


* (1) ‘swivel caster, (2) axle-mounted casters. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Steel Reinforced 
2ZB51 


Steel Reinforced 
Recycling Truck 
5M653 


Rubbermaid) 


$ ac Qnem 
Forkliftable Plastic Tilt Trucks 


These tilt trucks have forklift pockets and can be picked up and moved with 
forklifts and automated lifters. This increases efficiency and reduces physi- 
cal effort when moving loaded trucks. All have 2 swivel and 2 axle-mounted 
casters. 


OPTIONAL 
Cubic LIDS 
Foot Load Overall Overall Overall Item Item 

Capacity Capacity Length Width Надм Color Brand No. No. 

Forkliftable Steel-Reinforced Plastic Tilt Trucks 

With a Flat Handle 

13.5 сий 1,400]b — 65in 30in  38%in Blac Tough Guy | 21VK35 | 21VK32 
12200]b — 77in 36in 44%іп Blac Tough Guy | 21VK36 | 21VK31 
12500 72 йіп 33%in 43%in Blac Rubbermaid | 22851 1D651 

270cuft 13000 70іп 33%in 43%in Blac NM 480044) — 
22001»  70in 33%in 43%in Blac RE 480045) — 
12000 80%in  43in 497 іп Black Rubbermaid | 52192 | 57196 
13001» 85%in 41 иіп 47%in Gray ЖЕЛЕРІ 480046) — 

4A05cuft-510015 80%in  43in 49%in Black Rubbermaid | BM641 | 52196 
22001» 85%in 41'4in 49in Gray ENS 480047) — 

54.0 cu ft 2.300 Ib 81/4in 4634in 50іп Blac! Rubbermaid | 5M643 — 

67.5cuft ^ 81 біп 55 іп 50іп Black Rubbermaid | 5M645 — 

Without Handle 

27.0cuft 12500 — 34in 72 йіп 43 %in fied Rubbermaid | 4YX38 | 1D651 

40.5 сий 1, "0010 80%in —43in  50'4in Віа Rubbermaid | 22852 = 

Forkliftable ‘Steel- -Reinforced Plastic Tilt Trucks for Е 

With а Flat Handle 

13.5 сий 8500 60%in  28in 38%in Вие Rubbermaid | 5M653 | 10654 


Rubbermaid 
Comme 


Towable Steel-Reinforced 
Plastic Tilt Trucks 


Towable tilt trucks have a tow bar, hitch, and frame and can be connected to 
other towable tilt trucks and/or towing equipment. They have a flat handle, two 
swivel casters, and two axle-mounted wheels. 


OPTIONAL LIDS 
Cubic Foot Load Overall Overall Overall Item Item 
Capacity Capacity Length Width Height Brand No. No. 
13.5 сий 1,4000 65п  30in 41 %in Tough Guy 21VK37 21VK32 
270 cu ft 72%in 33 іп 42 йіп Rubbermaid 40831 10651 
: 210010 77і — 36in 44%іп Tough Guy 21VK38 21VK31 
40.5 cu ft 92 іп 44 іп 51 in Rubbermaid 3LU56 — 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Cube Trucks 


General Purpose 3erL23 
Cube Trucks 


General purpose cube trucks are used for a variety 
Blank Sides of material-handling applications. They have a mix 

36FK89 of rigid casters and swivel casters that allow them 
to both move around curves and obstacles and 
track a straight course while rolling. 


Cubic Foot Overall Overall Overall 
Capacity Load Cap. Length Width Height Color Brand Item No. 
ЧО) Rigid. (2) Swivel olyurethane Tread Caste eels 
76cuft 4000 36%in 24%in  27in бау. = gaRes 
Red = 36FL08 
8.0 cuft 5001 38 in 24in 307% іп тау = ЭБЕТ 
Yellow — 36FL12 
35 A in Red — 36FL16 
11.9 cu 43 in 28 in 35 vein White = 36FL17 
Yellow = 36FL18 
60010 Blue = 36FL23 
16.0 cu 44 in 31 in Yellow. — 36FL25 
White — 36FL26 
38 % in Blue = 36FL29 
i ; ^ Gay = 36H30 
20.0 cu 48 in 34 in WEE = S6FLST 
Recycling Т | EE 
phan 27.0 cu 59in — 36in 43 Hin — Be = 36FL37 
5M733 ; Gray = 36FL38 
Yellow = 36FL39 
igid, (4) Swivel Rubber Tread Casters/Wheels 
23.0cuft 800% 43%in 29in 37 Blue Royal Basket Trucks — 4AACT 


Blue Royal Basket Trucks 4ААС9 


Rubbermaid 


cts 


Blank Sides 


High-Maneuverability Cube Trucks 2ENCA 


High-maneuverability cube trucks can spin 360°, allowing them to 


navigate tight areas such as laundry rooms, hallways, aisles, stock Recycling 25 : 


rooms, production floors, and kitchens. 
OYAL 
C F 0 0 0 OPTIONAL Recycling 
ubic Foot Load Overall Overall Overall 
Capacity Сар. Length Width Height Color ^ Brand Пет No. Нет No. Easy-Load Cube Trucks 4HTF9 
Blank Sides 
Polyurethane Tread Wheels with (2) Rigid, (2) Swivel Diamond Mounting Location The side cutouts on these trucks allow trash, packages, and other heavy or bulky 
2000  38in 24іп 29%in Gra = 36FK87 = ; i А ; н ; 
3001b 38 in 24іп 29 7 іп Blac = = objects to be loaded into the trucks without having to lift them over the full height 
8.0 cu 3000 38in  26in 28 біп Black Rubbermaid | 5M726 | 5M728 ‘ i k 
gob saim sein оз от lack aer! ш of the trucks' container wall 
7001) 38%in 26in 28 іп Black Rubbermaid | 40837 | 5M728 Cubic Foot Overall Overall Overall 
25010  43in 28іп 33 іп Gray = — Capacity Load Cap. Length Width Height Color Brand Item No. 
11.9 сий 4000 4Зіп 28іп 33 іп Black -- 36FK92 = Blank Sides 
80010  43in 28іп 33 іп Black = = Blue — AHTF3 
DIEJRIERIRIA ЕГІ ЕТСІН. a =й 
: 4 ІП іп біп Blac ubbermai А А А га — 
300b 4m 3in 33%in Gray = 36FK03| — 280cuft 11000 48 in 31%in 36%4in - аан = АНТЕб 
14.0 cu ft 50010 44іп 31in 34%in Blac — 36FK94 — Red — 4HTF7 
5001) 44 іп 31in 32 “іп Black Rubbermaid | 52205 | 52209 Yellow = 4HTF8 
40016 44in Зїіп 36 7 іп Gray — — 26.5 cu ft 12001. 48п  319*in  37in Blue Royal 2ENCA * 
5000  44in 31in 37 біп Black — 36FK98 m 42.1 cu ft 1,000 Ib 71 іп 43 in 42 in Gray — 4UCA5 * 
16.0 cu ^in 3iin in Blac ubbermai Cardboard Only 
1,000lb 44in Зїіп 37 %in Black = 36FK96 = Blue = 4HTG5 
1,000 Ib 44 36 in 31 in 38 vin Black Rubbermaid Ld 52209 Green = euei 
50015  48in 36% іп 37 іп Gray — 36FK — i i i ra = 4HTG7 
60010 48% in 35in 36 %in Black = 36FLU2| — 23.0cuft 11000 48 in 31 %in 36% уль = 4HTGB 
20.0 cu 60010 48іп 34 біп 36 “іп Black Rubbermaid | 52207 57210 Yellow — 4HTG9 
1,2001) 48in 35 %in 37 Yin Black == 36FL01 = Red = ФМҒМ5 
1,200 Ib 48 %in 34 vein 37 76 in. Black Rubbermaid 40840 | 57210 Green Royal 22E961 * 
Polyurethane Tread Wheels with (4) Swivel Diamond Mounting Location Gray Royal 22E962 7 
27.0cuft 1,2000 59in  34in 4276in Black Rubbermaid | 4UR41 | 4/М70 26.5 cu 1,000 Ib 48 in 3134 in 37 in Yellow oyal 22E964 “ 
Polyurethane Tread Wheels with (4) Swivel Standard Mounting Location Red Royal 22E965 * 
60010» 34іп 24in  27in Blue Royal 1MDN9 | 10F461 Blue oyal 22F134 * 
6.7 cuft 6000 34іп 24in 26in Вие Royal 22E937 | 10F461 ‘Recycling 
6000 34in 24in 26in Gray Royal 22E942 | 10F456 ue — 4HTF9 
тт ШШ 2n 28 in SEA in Blue Royal 1MDR1 | 10F462 Green = 4HTG1 
9 cu in in ^in Blue — — я А n га = 4HTG2 
60016 43in 28іп 35 іп Gray = 36FL15 = 23.0 cu 11000 486 31 %in 36 %in —prange = 4HTG3 
14.0 cu ft b 44in 3fin 35 біп Blue — — Yellow = 4HTG4 
142 cu 60010 40іп  30in 34in Blue Royal 1MDR2 | 10F463 Red — 80778 
` Ib 40in 30in 33in Gray Royal 944 10F458 Blue Royal 22F135 "7 
18.6 cu ft 60010 — 44in  32in 35 in Blue Royal 22E940 | 10F464 26.5 cu 1,000 Ib 48in 31%in 37іп Gra Royal 22F137 “ 
р Ib 44in 32in 36 “іп Blue oyal ТМОВЗ | 10F464 Re Royal 22F140 * 
600 lb  52in 36іп 35 біп Blue Royal 22E941 | 10F465 Trash Only 
Ib 52іп 36in 35 іп Gray Royal 946 | 10F460 Blue = AHTHT 
25.6 cu 600 b zin Ed = in Gray Royal Leia 10F460 Green = TTE 
in in in Blue oyal 10Ғ465 А А А га — 
80010 52іп 36in 35 іп Red Воуа | 35LF50 5М728 23.0 cu 11000 48%п 31%in 36 %in —prm = 4HTH4 
“27.0 сий 1,2000 59in 34in 44 іп Black — 0: = Rei — 4HTH5 
 Recyclin E a ДИНЕ 
Polyurethane Tread Wheels with (2) Rigid, (2) Swivel Diamond Mounting Location 1 ! Р range oyal = 
46.0 cutt 200b іп 3tin 3772in Blue = 36FK97| — 26:5 0% 100. 24610 ОТИП em Re Royal 22F146 ^ 
d 50010 4334in 31in  37in Blue Rubbermaid | 5M733 | 52209 * Without brake. 
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MATERIAL HANDLING 
Cube & Box Trucks 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


Box Truck Side Panel Information 
Expanded-metal side panels have openings that allow air to circulate through the trucks. Solid side panels prevent small objects from falling out of the trucks. 


Drop-Gate Raised 
Platfrom 
19G909 


Open Sided 
Raised Platform 
16A895 


Raised-Platform 
19G901 


Drop-Gate & Raised-Platform Box Trucks 


These box trucks have features that reduce effort when loading and unloading 
the trucks. All have two swivel casters and two rigid casters, except as noted. 
Drop-gate trucks have one side wall that folds down halfway to reduce how 


far items have to be lifted to get them over the wall. Open-sided trucks do not 


have a wall on one side of their container, which lets users slide heavy objects 
into or out of the container. Raised-platform trucks have a platform that 
elevates the trucks’ container to reduce bending and straining when reaching 
into the container. 


Load Overall Overall Overall Handle Caster Wheel/ Item 
Capacity Length Width Height Type Tread Material Brand No. 
Drop-Gate Box Trucks 
With 1 Shelf and Expanded Metal Side Panels 
1,200 Ib 54 іп 31 in 44 in Flat Polyurethane .атсо 160256 
14000 66 іп 30%in 43%іп На Polyolefin = 160257 
54 іп 24 in 47 in Fa Polyurethane Little Giant 49Y489 
3,600lb 54%in 30%in 47 Yin Flat Polyurethane = 49Y491 
66%in 30%in 45 іп На Polyurethane — 49Y496 
Drop-Gate Raised-Platform Box Trucks 
With 2 Shelves and Expanded Metal Side Panels 
2,0001.» 54%in 30%in 40in Ergonomic Polyurethane = 196910 
With 1 Shelf and Solid Side Panels 
1,200 Ib 41 іп 24 іп 40 in На Polyurethane Little Giant. 190907 
With 1 Shelf and Expanded Metal Side Panels 
2,000 Ib 53in 24 іп 40 in На Polyurethane Little Giant 190909 
Open-Sided Raised-Platform Box Trucks 
With 2 Shelves and Solid Side Panels 
42 Үзіп 18%in 39%in На Polyurethane — 2XJV2 
1.2001. 42Иіп 24%in 39 %in Flat Polyurethane = 16A895 
42%in 24%in 40 sin Fla Polyurethane — 39E645 
2.000 Ib 42Vsin 24%in 31 in Flat Phenolic = 49Y199 
i 54%in 24%in — 41 Yin Flat Phenolic — 49Y201 
With 2 Shelves and Expanded Metal Side Panels 
12000 42% 30%іп 40 іп Flat Polyurethane — 160226 
With 1 Shelf and Solid Side Panels 
2,000 Ib 65 in 30 іп 40 in Fat Polyurethane Little Giant 9MJD4 
With 1 Shelf and Expanded Metal Side Panels 
2 000 Ib 41 in 24 in 40 in Fa Polyurethane Little Giant 39Е646 
i 53 in 24 in 40 in Flat Polyurethane Little Giant 39E648 
Raised-Platform Box Trucks 
With 2 Shelves and Solid Side Panels 
12001, —94 win 24%in — 3976in Flat Polyurethane — 5LVG2 
i 42 Үзіп 24%in  39%in Flai Polyurethane — 2XJV7 
2,0001. 54 /%іп 24%in 41 Yin Flat Phenolic — 49Y205 
With 2 Shelves and Expanded Metal Side Panels 
1.200 Ib 38 іп 18%in  40Y6in Flat Polyurethane = 19G901 
f 66 in 31 in 40 in Fa Polyurethane .атсо 160235 
14001: 42У0іп 18%in 40 %in На Polyolefin — 160229 
With 1 Shelf and Expanded Metal Side Panels 
2.000 Ib 41 іп 24 іп 40 in На Polyurethane Little Giant. 190903 
К 53 in 24 in 40 in Flat Polyurethane Little Giant. 196905 


* Swivel casters include brake. 
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Find even MORE on Grainger.com® 


Towable Cube 
Trucks 


These trucks have a tow bar 
and hitch and can be connected 
to other towable cube trucks 
and/or towing equipment. They 
also have a handle and can be 
pushed manually. 


Cubic Foot Overall Overall Overall 
Capacity Load Cap. Length Width Height Color Brand Item No. 
= 3 42 % in Black Rubbermaid 4UR42 
27.0 cuft 1,200 Ib 59 in 34 іп 44% in Black — 36FL04 
==>. 
CORTECT 
Easy-Drain 
Dual-Handle 
Cube Trucks 


a 53"L x 31"W x 38"H 

= 1000-Ib. load capacity 
These cube trucks have built- 
in drain for easy cleaning and 
two handles that allow them 


Flame-Retardant 
5EMFO 


to be steered from either side. Item 
Color No. 
The handles can hold spray Easy-Drain Dual-Handle Cube Trucks 
bottles, liners, and other cleaning Black SEMEG | 
supplies. The trucks' handles and ue ЗЕМЕ ” 
i reen 5EME8 
body are made from break-resis- White 5EME7 * 


tant plastic, and their casters are  Flame-Retardant Easy-Drain Dual-Handle Cube Trucks 


attached with tamper-resistant m SEND 
mounts. Suitable for use in Green 5EMF1 


correctional facilities. * Food grade. 


Security Box Truck 


5CHJO Drop-Gate Security 


Box Truck 
iTTZ6 


LITTLE 
GIANT 


Security Box Trucks with Hinged Lid 


Security box trucks have 
a hinged lid that can be 
closed and locked with 


Item 
Capacity Length Width Height Tread Material Brand No. 
Security Box Trucks 

With 1 Shelf and Solid Side Panels 


Load Overall Overall Overall Caster Wheel/ 


lei 1⁄4 | 
a padlock to prevent 200010 42112171032 ип Phenolic — Ор 
theft and vandalism of , біп s3 Ain - 
the trucks' tents. All With 1 Shelf and Expanded-Metal Side Panels 
e trucks contents. 42 A in 24 Yin ; A 5CHH6 
have two swivel and two 2,000 Ib 54 Vi in 30 Vi in 32%in Phenolic — 5CHH8 
ini B Drop-Gate Security Box Trucks 
rigid casters. Drop-gate “With 1 Shelf and Solid Side Panels 
trucks have one side wall 2.00016 66 %in 30% in 46 йіп Rubber -- 34AN51 
that folds down halfway With 1 Shelf and Expanded-Metal Side Panels 
В 54 in А А Little 49Y669 
v үрү ae үн bil 1.50010 —66 п 30in 50%in ^ Rubber Giant 49Y670 
ave to De lifted to ge 54 іп 24 ^ in А 1Т173 
them over the wall. 3,600 Ib -56 15 in 30 Vs in 49 4 in Polyurethane 1TTZ6 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Box & Basket Trucks 


amco руте 
Solid Sides ЖЕ AERE 


uda General Purpose Box Trucks 


Suitable for moving packages, products, equipment, and bulk items in a variety 
of material-handling applications. Two swivel casters, and two rigid casters. 


Load Overall Overall Overall Handle Caster Wheel/ Item 
Capacity — Length — Width Height Type Tread Material — Brand No. 
With 1 Shelf and Solid Side Panels 


1,200 Ib 66 in 31 in 27 in Flat Polyurethane .атсо 16A919 
А 18 йіп _ 28 Yin Fat Polyolefin — 16A913 * 
40010 42% payin 28%in Flat Polyolefin — 16Д914 * 
41 in 24 in 33 in Flat Rubber Little Giant. 5CHH2 
Expanded 2,000 Ib 53in 24 in 33 in Flat Rubber Little Giant. 5CHH3 
Metal Sides 66 іп 30%in 34%in Ergonomic Phenolic — 49Y219 * 
5CHH1 With 1 Shelf and Expanded Metal Side Panels 
i 24%in 33 іп Ergonomic Polyurethane = 160248 * 
120070. 54 EN 30 “іп 33 %їп Ergonomic Polyurethane = 166251 * 
1,400 Ib 24 “іп 28 Yin Flat Polyolefin = 160247 * 
42%in 24%in 29%in Flat Phenolic == 5CHG8 
24%in 35 Yin Ergonomic Phenolic — 49Y212 * 
2,0001.»  54%in 24%in 35 іп Ergonomic Phenolic = 49Y213 * 
66 V^ in 30 “іп 33 in Hat Phenolic = 5CHH1 
30 “іп 35 іп Ergonomic Phenolic — 49Y215 * 


* Swivel casters include brake. 


Basket Trucks ROYAL $ | 


Basket trucks have soft fabric liners that keep items from falling out of the 
trucks as they're moving. The liners may be permanently attached to the carts’ 
frame, or they may be removable to allow for cleaning and replacement. Also 
called laundry or mail hampers, these lightweight carts can carry laundry, 
sports equipment, packages, and other bulk materials. All have a wood base. 
Canvas liners resist abrasion but are prone to mold and mildew if exposed to 
dampness or moisture. Vinyl liners are stronger than canvas liners. They resist 
mold, mildew, and tears and withstand exposure to UV rays. Vinyl liners are also 


Permanent 
Mildew-Resistant 
Vinyl Liner 


изи flame-retardant, but other parts of these basket trucks may not be. 
ее Cubic Foot Load | Overall Overall Overall Inside Liner Item 
E Capacity Capacity | Length Width Height Height Color Brand No. 
600 Ib 40 in 28 in 36 “іп 30іп Blue Royal 2CFP7 
600 Ib 40 in 28in 36 %in 30іп Yellow. Royal 2CFR2 
19.4 cu 600 Ib 40 in 28in 36 іп 30іп Red Royal 2ENA8 
600 Ib 40 in 28in 36 %in 30іп Green Royal 8AEJ5 
600 Ib 40 in 28in 386 %in 30іп White Royal 8TPH4 
20.0 cu 600 Ib 40 in 28in 36 %in 36їп Blue Tough Guy 33W315 
: 600 Ib 40 in 28in 36 %in  36in Red — Tough Guy 33W316 
Cubic Foot Load | Overall Overall Overall Inside | Liner Item 6000 | 42in 30in 36 %in  30in White Royal 8RFN2 
Capacity Capacity | Length Width Height Height Color ^ Brand No. 21.9 cu ft 90010 42 in 30in 36 іп  30in Green Royal 8XRC1 
Permanent Abrasion-Resistant Canvas Liner Ы 600 Ib 42in 30in 386 %in 30іп Red Royal 8ZEN4 
7Acuft 60010 30 іп 20 in 27 in 20 in — White Royal 4W282 600 Ib 42in 30in  36%2in 30іп Blue Royal 9MF30 
7.5 cu ft 60016 30 in 20 in 27 in 26 іп White Tough Guy 33W329 24.9 cu 600 Ib 48 in 32 іп 36 % in 36 in Red — Tough Guy 33W319 
12.4 cu 600 Ib 36 in 24in 31 %in  31in White Tough Guy 33W331 М 600 Ib 48 in 32in 36 %in 36біп Blue Tough Guy 33W320 
12.5cuft 60016 | 36in 24і 310іп  25in White ^ Royal  4W328 95.6 ou ft 900b | 60in 32п 30%7іп 23 Blue Royal | 2ЕМС8 
14.9 си 600 Ib 36 in 26 in 34 in 27Yein X White Royal 4W283 А 600 Ib 60 in 32in — 3054in 23 in Yellow. Royal 2END1 
15.0cuft 600 Ib 36 in 26 in 34 in 33 їп White Tough Guy 33W333 600 Ib 48 in 32in 36 %in 30іп Yellow Royal 2ЕМАб 
17.8cuft 60016 40 in 28 in 34 in 27 %in — White Royal 9MDYS 600 Ib 48 in 32in 36 %in 30іп Red Royal 4W286 
19.4 cu 600 Ib 40 in 28in 36 Yin 30 in White Royal 4W330 26.7 cu 6000 | 48in 32in 36 %in 30іп Blue Royal 4W331 
20.0cuft 60016 40 in 28in 36 %in 36іп White Tough Guy 33W335 600 Ib 48 in 32in 36 %in  30in White Royal ВАЕН1 
24.9 си 600 Ib 48 in 32in 36 ^ in 36 in White Tough Guy 33W337 600 Ib 48 in 32 in 36 1^ in 30 іп Green Royal 8UL40 
26.7 cu ft 60010 48 in 32in 36%іп 30 in White Royal 4w284 600 Ib 48 in 32in 386 %in 30іп Gray Royal 9GEZ8 
29.9 cu ft 60016 54 in 34 in 37 V» in 36 in White Tough Guy 33W340 28.3 cu 600 Ib 85 in 24 in 32 in 24 in Blue Royal 2HEG9 
31.9 cu 800 Ib 54 in 34in 37 Yin 30 in White Royal 2ENC3 29.8 cu 600 Ib 10 in 32in 30 %in 23 in Red Royal 2END4 
Permanent Mildew-Resistant Vinyl Liner — _ p У ` 600 Ib 70 in 32in  30*4in 23іп Yellow ^ Royal 2END5 
600 Ib 30 in 20 in 27 in 20 іп Blue Royal 2CFP5 800 Ib 54 in 34in 387 %in 30іп Blue Royal 2ENA9 
7.1 cu ft — 600 Ib 30 in 20 in 27 in 20%іп Yellow Royal 2CFP8 800 Ib 54 in 34in 387 %in 30іп Red Royal 2ENC1 
600 Ib 30 in 20 in 27 in 20 Yin Red Royal 4W327 31.9 cu 800 Ib 54 in 34in 37 %in 30іп Yellow Royal 2ENC2 
75 cut 600 Ib 30 in 20 in 27in 26%іп Blue Tough Guy 33W303 600 Ib 54 in 34in 37 %in 36іп Blue Tough Guy 33W325 
i 600 Ib 30 in 20 in 27 іп 26 Yin Red ough Guy 33W304 600 Ib 54 in 34in 37 %in 36біп Red Tough Guy 33W326 
42.4 cu ft 00 Ib 36 in 24in 31 %in  31in Red Tough Guy 33W307 Removable Abrasion-Resistant Canvas Liner s E 
: 60016 | 36in 24in 31%in  31in Blue Tough Guy 33W308 12.5cuft 60010 | 36in  24in 310іп  25in White ^ Royal  9W593 
600 Ib 36 in 24in  31^in 25 in Blue Royal 2CFP6 14.9 cu 600 Ib 36 in 26 in 34 in 27 %in X White Royal 47749 
12.5 си 600 Ib 36 in 24in 31% 25іп Yellow Royal 2CFP9 15.0 cu 600 Ib 36 in 26 in 34in 33 %in White Tough Guy 33W339 
600 Ib 36 in 24in — 31 %in 25 in Red Royal 2ENA7 19.4 cu 600 Ib 40 in 28in 36 %in 30іп White Royal 8VTDO 
600 Ib 36 in 26 in 34 in 27 %in Yellow Royal 2CFR1 21.9 cu 600 Ib 42 in 30in 36 %in 30іп White Royal 8PFC5 
60015 | 36in  26in  34in 27%in Red Royal 4W285 26.7cuft 60010 | 48in  32in 36%in  30in White Royal | 8PFC6 
149 cu 600 Ib 36 in 26 in 34in — 27Y5in Blue Royal 4W329 Removable Mildew-Resistant Vinyl Liner 
à 600 Ib 36 in 26 in 34in — 27Y»in Green Royal ВАЕҮО 10.0 cu 600 Ib 34 in 22in 290іп  23in Blue Royal 31XG56 
600 Ib 36 in 26 in 34 in 27 Vb in Gray Royal 8AEY1 125 cu 600 Ib 36 in 24in — 31 %in 25 in Red Royal 8ARC5 
600 Ib 36 in 26 in 34 in 27 %in — White Royal 8NER9 ` 600 Ib 36 in 24in 31 Yin 25 in Blue Royal 8ZCU1 
15.0 cuft 000 lb | 36in  26in 34in 33Уіп Blue Tough Guy 33W311 14.9 ou ft 600b 36in — 26in  34in 27/0 Ве Royal 47748 
5 600 Ib 36 in 26 in 34 in 33 1^ in Red Tough Guy 33W312 Ы 600 Ib 36 in 26 in 34 in 27 Vo in Red Royal 42250 
15.3 cu 600 Ib 50 in 23 in 31 in 23 in Blue Royal 2HEG5 150 cu 600 Ib 36 in 26 in 34in — 33 Yin Blue Tough Guy 33W323 
600 Ib 40 in 28 in 34 in 27 Vb in Blue Royal 8DRV4 i 600 Ib 36 in 26 in 34 in 33 5 in Red Tough Guy 33W324 
17.8 cu 600 Ib 40 in 28 in 34 in 27 Vb in Red Royal 8DT85 17.8 cu 600 Ib 40 in 28 in 34 in 27 Vb in Blue Royal 9JER1 
600 Ib 40 in 28 in 34 in 27 іп Gray Royal 8UWG2 19.4 cu 600 Ib 40 in 28in  36'^in 30іп Blue Royal 9GFD7 


600 Ib 40 in 28 in 34in 27%1п 600 Ib 40 in 28in 36%in  30in 


x 
m 
ES 
a 


low Royal 9NZA4 Royal 9JEP6 
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MATERIAL HANDLING 
Steel-Deck Platform Trucks 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Capacity Length Width Height Height 
Phenolic Caster Wheel/Tread 


p 48in 24 
54in 27 
48in 24 
48in 24 

p 48in 30 
48in 30 
60in 30 
60in 30 

3,600 Ib 48in 30 

4,0001 48in 30 


1,600 


2,000 


Polyurethane caster Wheel/Tread 


32 in 


1,200 Ib 48in 24 
48in 24 


72 in 36 
36in 18 
36in 30 
48in 18 
48in 24 
48in 30 
1,400 Ib -48 in 36 
Gin 24 
60in 30 
60in 36 
72in 24 
150016 48in 30 
20001 36in 24 

48in 18 
2,400 Ib 48in 30 
60in 30 
36in 24 
48in 24 


= 


3,600 Ib 48in 30 
60in 30 
60in 30 


48in 24 


36in 241 
36in 24i 
48in 24i 


48in 24i 


72п 3m Tm 40m 
in 4 |n 4 In 
4,000 Ib 60 іп 30i 


in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 
in 


9in 
9in 
9in 
9in 
9in 
9in 
9in 
9in 


39 Жіп 
39 in 
39 in 
39 in 
39 in 
39 in 
39 in 
39 in 


in 11 біп 38 Жіп 
in 11 іп 38 Жіп 
Polyolefin Caster Wheel/Tread 

2,5001Һ 60in 30in 11 %in 42 Жіп 


6in 
біп 


біп 


34 in 
34 in 


in 12%in 40in 


34 in 


in 734in 35 Vin 
in 11 %in 38 біп 


9in 


72in 24in 12%in 40in 


72іп 30i 


39 in 


in 11%1їп 38 “іп 
in 9%in 36%in 
in 734in 34%in 
in 7 іп 3476in 
in 7%in 3476in 
in 9%in 36%in 
in 9 іп 36 %in 
in 7 іп 34% in 
іп 7 іп 34 іп 
in 7 іп 34 іп 
in 7%іп 34% in 
іп 1378in 40 біп 
in 11 біп 38 Жіп 
in 11% in 38 іп 
іп 11 іп 38 йіп 
in 11 біп 38 Жіп 
in 10%іп 37 94 in 
in 1056 in 37 4 in 
liin 40іп 
in 11 іп 38 Жіп 
іп 11 іп 38 Жіп 
in 12%іп 39 34 in 
{iin 40іп 


14іп 43 72 іп 


е ШЫ 


LITTLE 
GIANT. 


Caster 
Load Deck Deck Deck Overall Wheel 


Dia. 


6in 
6in 
Sin 
6in 
Sin 
6in 
Sin 
6in 
8in 
8in 


8in 


5in 
5in 
8in 
5in 
5in 
8in 
8in 
5in 
8in 
5in 
5in 
5in 
5in 
5in 
5in 
5in 
5in 
5in 
5in 
10 in 
8in 
8in 
8in 
8in 
6in 
6in 
8in 
8in 
8in 
8in 
8in 
8in 
8in 


Narrow Steel-Deck 
Platform Trucks 


These platform trucks have a long, 


narrow steel deck with tall handles at the 
ends. Also called U-boat platform trucks, 


they are used for moving tall stacks of 


packaged goods and other boxed items. 
The trucks can pivot 360? when maneu- 


vering in tight spaces such as aisles in 


warehouses, supermarkets, retail stores, 
and stock rooms. All have four swivel and 


two rigid casters, except as noted. 


Load Deck Deck Deck Overall 
Capacity Length Width Height Height 
Solid Deck with Ribbed Surface 


1,500 lb 54in 16 йіп = 33 % in 


Solid Deck with Smooth Surface 
10% in 60 Жіп 
10%їп 60 “in 


agin 1611 —19im — 58in 
10 in 58 in 
24in  1iY&in 5734in 
16in 10%in 60 14 іп 
2,000 Ib 24 in 109 60 y in 
! ! A in ^in 
60 in 16 in 10 in 58 in 
24 in 10 in 58 in 
авт 21010 58іп 
63 ^ in 9%in 61954in 


72in  18in 11йїп 57 %in 
* 4 swivel casters. 
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Caster 


Item Load Deck Deck Deck Overall Wheel Item 
Brand No. CapacityLength Width Height Height Dia. Brand No. 
Rubher Caster Wheel/Tread 
— 3BE78 75015 42in 24in 6 4in 41 ^in Sin — 3BE77 
— 3BE79 36in 18in 11%in 38 ^in Bin — 49DP40 
Jamco 166688 36in 24in 734in 35 “іп 5in Little Giant 9T869 
— 13X490 * 36in 24in 12in 42in 8іп — 13X483 
Jamco 16692 36in 24in 12 “іп 41 %in Yin Little Giant 160327 
— 13X491 36in 30in 11%in 38 “іп 8in -- 49DN44 
Jamco 16693 48in 24in 11 іп 38 “іп 8in — 490М90 
— 13X492 * 48in 24in 12in 42in 8іп — 13X484 * 
— 490М57 48in 24in 12%in 40in 8іп — 490М84 
— 490М56 1.200 Ib 48in 30in 11%іп 38 “іп Bin — 490М59 
! 48in 30in 12in  42in 8in Јатсо 166633 
— 3BE80 48 in 30in 12 іп 41 “іп Әіп Little Giant 190192 
60in 24in 12in 42in 8іп — 13X485 * 
—  13X507* 60in 24in 12Y2in 41 “іп Yin Little Giant 196872 
— 13X508 * 60in 30in 12in 42in 8іп — 13X486 
— 490М83 60in 30in 12%in 41 “іп Yin Little Giant 160347 
— 13X509 * 60in 30in 12%in 41 “іп Yin Little Giant 190195 
Little Giant 8DK84 72іп 30in 11%іп 38? in Bin — 490М85 
— 490М98 72in 36in 13%in 40 76in 10in — 49DN60 
— 490М29 36in 24in 13 іп 42 “іп 10іп Little Giant 160326 
Jamco 160665 36in 24in 13 % іп 40 іп 10in — 490М85 
— _ 490Р34 48 іп 24in 13 “іп 42 “іп 10 іп Little Giant 160331 
— 490М52 48 іп 24in 13 “іп 40 %іп 10іп — 490М87 
— 490М50 1.500 Ib 48in 30in 13 іп 42 “іп 10іп Little Giant 160337 
— 490М48 ч 60in 30in 8%in 35%in біп — 49DP37 
— 490М27 60in 30in 13 “іп 42 “іп 10in Little Giant 160344 
— 490М53 60in 30in 13%in 40 %in 10іп — 490М92 
— 490М54 72in 30in 13 % іп 40 “in 10 in — 49DN03 
— . 49DN22 72in 36in 13 % іп 40 зіп 10 in — 49DN04 
— 490М28 1,600 16 48in 24in 1134in 42%in 9іп — 3BE83 
-- 490М51 36in 24in 9 іп 36 йіп біп -- 490М86 
-- 490М49 48in 24in Sin 38іп біп Little Giant 160335 
— 490М02 48in 30in 9іп 38in біп Little Giant 160341 
— 490М55 60in 24іп 9%in 36 Ain біп — 49DN86 
— . 49DN43 2,0001Һ 60in 30in Qin 38in біп Little Giant 160348 
— 490М58 60in 30in 9%in 36 йіп біп — 49DP26 
— 490М94 60in 36in Qin 38іп біп Little Giant 196876 
— 490М08 72in 30in Qin  38in біп Little Giant 19G875 
— 490М09 72in 36in Qin  38in біп Little Giant 196877 
Little Giant 16D330 36in 24in diin  40in 8іп Little Giant 196864 
— 490М70 36in 24in 11 іп 38 4in Bin — 490М83 
— 490М71 48in 24in 11 іп 38 йіп 8іп — 490М88 
— 490М10 48 іп 24in 11 іп 38 иіп Bin — _ 4901189 
Little Giant 160349 48in 30in 11 іп 38 ^in 8in — 490М91 
— ЗВЕ81 60in 24in 11 іп 38 иіп Bin — 490М80 
— 13X501 * 2.400 Ib 60in 30in 11in  40in 8іп Little Giant 160345 
д 60in 36in {tin 40in 8іп Little Giant 196871 
60in 36in 11%in 40%in 8in — 49DN45 
60in 36in 11 біп 38%in Bin — 490М82 
72in 30in 11in  40in 8іп Little Giant 196870 
72іп 30in 11 іп 38 4in Bin — 490М81 
72іп 36in 11 іп 38 in біп — 490М95 
72in 36in 11 іп 38 Ain Bin — _ 4900196 
2.50016 60in 30in 13 9 іп 44 9 іп 10 in — 3BE84 
3,000 16 60in 30in 14іп 43 ^in 8in — 13X497 * 
3.600 Ib 48in 24in 11 іп 38 ^in 8in = 49DN68 
d 60in 30іп 11 біп 38 йіп 8in — 490М93 


Caster Wheel/ 
Tread Material 


Phenolic 


Polyure 
Polyure 
Polyure 
Polyure 


Polyure 
Polyure 
Polyure 
Polyure 


Polyure 
Polyure 
Polyure 


hane 
hane 
hane 
hane 


Rubber 


hane 
hane 
hane 
hane 


Rubber 


hane 
hane 
hane 


Find even MORE on Grainger.com? 


Color 


Gray 


Red 
Gra 
Blue, Gray 
Blue, Gray 
Gray 
Red 
Red 
Gray 
Blue, Gray 
Blue, Gray 
Blue, Gray 
Red 
Gray 


* 4 swivel, 2 rigid casters. 


Item 
Brand No. 
Raymond * 

Products AADJ2 
Dayton — AVMC7 
Dayton — AVMC9 
Little Giant 196785 
Little Giant" 49Y571 
= 49DN78 
Dayton — AVMC5 
Dayton — AVMC6 
Dayton — AVMC8 
Little Giant 196786 
Little Giant 190789 
Little Giant 49Y572 
Dayton — AVMD7 
= 49DN01 


Й LITTLE 
GIANT. 


General Purpose Steel- 
Deck Platform Trucks 


Platform trucks with a steel deck provide 
good strength for transporting a wide 
variety of materials. They are commonly 
used for moving raw materials, packages, 
tools, and equipment in warehouses, facto- 
ries, loading docks, stock rooms, and mail 
rooms. All have two swivel and two rigid 


casters, except as noted. 


High-Capacity Steel- 


16D330 


13X486 


TP 


+ 


Deck Platform Trucks 


High-capacity steel-deck platform trucks have two large-diam- 
eter, rigid, axle-mounted wheels that let the trucks bear heavy 
loads and start rolling more easily when loaded than other 
steel-deck platform trucks. They also have two swivel 
casters that allow them to maneuver around 
curves and obstacles. Suitable 
for moving molds, dies, metal 
sheets and coils, and other 
heavy equipment in industrial 
locations such as manufactur- 
ing plants, warehouses, and 
construction sites. 


Load Deck Deck Deck Overall Caster Wheel/ Item 
Capacity Length — Width — Height Height — Tread Material Brand No. 
Solid Deck with Ribbed Surface 
48 in 30in 1375in 43Win Phenolic — 49DP12 
1,750 Ib 60 in 36in 13%in 43 йіп Rubber — 49DP14 
72 in 30in 1375in 43 іп Rubber = 49DP13 
Solid Deck with Smooth Surface 
2,500 Ib 72 in 30in —21in 41 in Rubber Little Giant 39Е660 
48 in 24in 13%in 40% in Rubber = 49DP07 
48 in 30in 13%іп 40%іп Phenolic — 49DP08 
48 in 30in 13%in 43 іп Po ІШІ - 490823 
48 in 30in 1875in 48% in ubber — 49DP05 
3.000 Ib 60 in 30in 13%іп 40% in Phenolic — 49DP09 
á 60 in 36in 13%іп 40%іп Phenolic = 49DP10 
60 in 36in 16 іп 43 in Rubber Little Giant 190887 
60 in 36in 1875in 48%іп Rubber — 49DP06 
72in 30in 13%in 43 %in Rubber = 49DN87 
72 in 36in 13%іп 40%іп Phenolic — 49DP11 
4,000 Ib 48 in 30in 16 іп 43 in Phenolic Little Giant 8NAT9 
5,000 Ib 72in 30in 16 Фіп 43 in Phenolic Little Giant 39E665 
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MATERIAL HANDLING 
Steel-Deck Platform Trucks 


6-Wheel Caster/ 
Wheel Mounting 
49DN15 


High-Maneuverability Steel- 
Deck Platform Trucks 


High-maneuverability steel-deck platform trucks have a caster configuration 
that lets them make tighter turns and navigate more easily in warehouse 
aisles and similar tight spaces than other styles of platform trucks. Carts with 
a diamond caster/wheel configuration have two swivel casters and two rigid 
casters. Carts with a 6-wheel caster/wheel configuration have four swivel 


Жан 


rs e 
Diamond Caster/ Steel-Deck Platform Trucks | 
Wheel Mounting with Compact Folding Handles | 
The handles on these platform trucks fold down to Мм, 


save space when the trucks are not in use. These 
trucks are used in applications where they will be 
taken to different job sites or where there is 
minimal space for storing the carts. All 
have two swivel casters and two rigid 
casters. 


Caster 

Load Deck Deck Deck Overall Wheel Нет 

Capacity Length Width Height Height Dia. Мо. 
44010 29%in 19іп 5%in 45%in 4in 33H178 
660 lb  36in 24Y%in Тіп 47in Sin 33H179 


33H179 


(3) Removable Panels 
49DP17 


LITTLE 
GIANT 


DURHAM MFG’ 
Est. 1922 


casters and two rigid casters and provide more stability than carts with fewer 


casters. Load-Securing Steel- 
Caster 
Load Deck А А Overall  Wheel/Tread Item Deck Platform Trucks 
ps ER WG Dack Haight аси маша елі: но. These steel-deck platform trucks have side panels that install onto three or 
1,000lb — 36in 24 in 7% in 35 % in Rubber Little Giant 8DFE3 | four sides of the trucks' deck to keep items from falling off while the trucks are 
38 іп A in ЕШ 39 іп ра yurethane Зато Uu moving. The panels can be removed to facilitate loading and unloading. All of 
in in in in olyurethane — Jamco ; -ai 
120019 yin 24in gin 3011 Polyurethane —Jamco 16612 these trucks have two swivel casters and two rigid casters. 
60 in 30 in 9 in 39in Polyurethane — Jamco 160616 Load Deck Deck Deck Overall Caster Wheel/ Item 
32 in 18 in 7 3^ in 3475in Polyurethane — 49DN07 Capacity Length Width Height Height Tread Material Brand No. 
36 in 30 in 7 9A in 34 % in Rubber — 49DN41 (3) Removable Panels 
1,400 Ib — 48 in 24 in 7% in 34 йіп Polyurethane = 49DN25 2000p —48in 240 11 Yin 38 Yin Rubber Durham Mfg 488/42 
48 in 36 in 13^ in 347&in Polyurethane a 49DN42 * 60 in 30in 11 %in 38 йіп Rubber Durham Mfg 488/38 
60 in 24 in Т 3^ in 34 % іп Rubber — 49DN24 48 in 24in 9%in 42%in Polyurethane — 49DP15 
6-Wheel Caster/Wheel Mounting 3600; —48in  30in 9 Yin 42%іп Polyurethane = 49DP16 
48 in 24 in 9%in 36 %in Polyurethane = 49DN15 j 60 in 24in 9 in 45 in Rubber Little Giant 49Y509 
48 in 30 in 9 іп 36 Yin Polyurethane = 49DN17 uu .60in = 30in 9%in 42%in Polyurethane = 49DP17 
3,600 lb 60іп 24 in 9 іп 36 ^in Polyurethane = 49DN16 (4) Removable Panels 
60 in 30 in 9 віп 36 жіп Polyurethane = 49DN18 2.000 Ib 48 in 24in 11¥%in 38%in Rubber Durham Mfg 488/44 
72 іп 36 іп 9 Жіп 36 %in Polyurethane = 49DN19 4 60 in 30 in — 38 % in Rubber Durham Mfg 488/40 


Combination Shelf & Platform 
Steel-Deck Platform Trucks 


The long bottom deck on these platform trucks can accommodate bulky or lengthy items. The trucks' 
short upper shelves can hold tools, equipment, and other small items. All of these trucks have two swivel 
casters and two rigid casters. 


Load Overall Caster Wheel/ Item 

49DM82 Capacity Deck Length Deck Width Deck Height Height Tread Material No. 
1.200 Ib 48 in 24 in 8in 36 % in Rubber 49DM82 
р 60 іп 30 іп 8 іп 36 іп Polyurethane 49DN26 


Towable Steel-Deck Platform Trucks 


Towable platform trucks have a drawbar and hitch and can be attached to towing equipment 

or connected to other towable platform trucks. They also have a handle and can be manually 
pushed or pulled, and the handle can be removed to make room for oversized objects. Suitable 
for industrial applications where items need to be picked with a platform truck and then moved to 
another area using powered towing equipment. All have four swivel casters and two rigid casters. 


Load Overall Caster Wheel/ Item 
Capacity Deck Length Deck Width Deck Height Height Tread Material No. 
60 in 30 in 11in 41 in Rubber 13X503 
13X503 2000 Ib 60 in 36 in tin 41 in Rubber 13X504 
ý 72in 30 in 11in 41 in Rubber 13X505 
72in 36 in 11in 41 in Rubber 13X506 
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MATERIAL HANDLING 
Corrosion-Resistant & Wooden-Deck Platform Trucks 


Scan. Order. Done. [== 


Details on page A1. 


Truck w/ 
Ribbed Narrow Truck 

Surface w/ Smooth 

5PVZ6 — Surface & 
% Tall Handles Pd 

22NP38 
*$ Ф | 
L^ 
paren] 9- =. A 
ҸМАСИМЕВ" 2-5777772 $ 


aloe Platform Trucks 


Aluminum-deck platform trucks resist corrosion and are lighter than platform 
trucks with stainless-steel or steel decks. Compact folding handles collapse 
to save space when storing the trucks. Extendable decks can be pulled out 
to allow the trucks to carry large items. Narrow decks can maneuver in aisles 
and other tight spaces. Tall handles prevent tall stacks of packaged goods and 
other boxed items from falling off the trucks as they're moving. 

Load Deck Deck Deck Overall Caster Wheel/ Item 


Capacity Length Width Height Height Tread Material Brand No. 
Platform Trucks 
Solid Deck with Ribbed Surface 
36in 24in 8%in 41in Polyolefin Dayton 13Х471 
48in  24in 8%in 41in Polyolefin Dayton 13Х472 * 
2,0001. 48іп  30in 8%in 41in Polyolefin Dayton 13X473 
60in 30іп 8%in 41in Polyolefin Dayton 13X474 
60in 36in 8%in 4 in Polyolefin Dayton 13X475 * 
60in  30in 12і  44in Rubber Dayton 13Х476 * 
24000  60in  36in  12in  44in Rubber Dayton 13X477 
72in  36in {12in  44in Rubber Dayton 13X478 
36in  24in 12%in 39in Thermoplastic Rubber Magliner —5PVZ6 
2,8000  48in  24in 12/2in 39in Thermoplastic Rubber — Magliner 5PVZ8 
48in  30in 9%in 41in Thermoplastic Rubber —Magliner ӘРШМА0 
Solid Deck with Smooth Surface 
36in 24in 10іп 42in Rubber Dayton 13X463 
20001p —48in —24in 100  42in Rubber Dayton — 13X464 
ý 48in  30in  10in  42in Rubber Dayton 13Х465 
60in  36in 10іп  42in Rubber Dayton — 13X467 
36in  24in 12%in 39іп Rubber Magliner — 5Р\№25 
2,8000  48in 24іп 12%in 39in Thermoplastic Rubber — Magliner — 5PVZ7 
48in  30in 12Y»in 39in Thermoplastic Rubber — Magliner — SPVZ9 
3000: —90in  30in 11 Yin 44in Phenolic Dayton — 13X468 
i 72in  36in 11Y»in 44in Phenolic Dayton — 13X470 
Platform Trucks with Compact Folding Handles 
Grated Deck with Ribbed Surface 
1.50010 61 іп 23 йіп 10in  39in Thermoplastic Rubber — Magliner 590705 * 
Solid Deck with Ribbed Surface 
ззо 22 Zin 18 Win 734in 3534in — 83H180 
30in 18і біп 35 іп Rubber = 2PLGA * 
400 Ib 30in 18 “іп 7%in 33 ^in Polyurethane — 36JP52 
550 Ib 35 біп 24in 7%in 37 %in Polyurethane = 33H181 
36in 24іп 794in 37 іп ubber = 2PLG5 
660 Ib 48in 24іп 7%in 37 іп Rubber = 2PLG6 
7701 60і 30іп 7%in 37%in Rubber = 2PLG7 * 
Tube Deck with Smooth Surface 
300b 16%in 16in 6%in Qin Rubber — 49EL85 
Platform Trucks with Compact Folding Handles & Extendable Deck 
Tube Deck with Smooth Surface 
25010  1934in 17%in 6%in 37 іп Rubber = 2TUT8 
Platform Trucks with Narrow Deck 
Solid Deck with Smooth Surface 
12000  60in  16in  10in  59in Thermoplastic Rubber —Magliner 22NP38 * 
1,800lb | 60in — 18in  10in  59in Thermoplastic Rubber — Magliner 22NP39 * 
Platform Trucks with Narrow Deck & Folding Handles 
Solid Deck with Smooth Surface 
1,2001!  61in  18in 9%in 63in Polyurethane New Age 126971 * 
* (4) swivel, (2) rigid casters. 
High-Strength Stainless- ЕШТЕН 
Steel-Deck Platform Trucks 
Platform trucks with a stainless-steel deck are stronger and more 
corrosion-resistant than aluminum-deck platform trucks, and they 
have a polished finish that eases cleanup. Suitable for labs, 
medical facilities, food- and beverage-manu- 
facturing plants, and other areas where 
the trucks will be cleaned and washed 
down often. All have two swivel and two 2тунз 
rigid casters. 
Load Deck Deck Deck Overall Caster Wheel/ Caster Item 
Capacity Length Width Height Height Tread Material Wheel Dia. Brand No. 
30in 18іп gin 39 in Rubber 5in Jamco 8CA55 
18 in 9 in 39 in Polyurethane 5 in — 2TUH3 
36 in 24in Jin 39 in Polyurethane Sin — 2TUH4 
24 in 9 in 39 in Polyurethane Sin Jamco _ 8CA56 
24 in 9in 39 in Phenolic 5in Jamco 9МР54 
1,200 Ib 24 in 9 in 39 in Polyurethane 5in — 2TUH5 
48in 24in Jin 39 in Polyurethane Sin Jamco _ 8CAE9 
24 in 9in 39 in Rubber 5in Jamco 9Е/І7 
30 in 9in 39 in Polyurethane Sin — 2TUH6 
60in 30іп 9in 39 in Rubber 5in Jamco — 9CHK7 
30 in 9in 39 in Rubber 5in Jamco 9РМ48 
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Platform Truck 
8WC38 


Narrow Truck w/ 


0 WENWARD Dayton| Tall Handles 
General Purpose W Wooden- 
Deck Platform Trucks 


Wooden-deck platform trucks make less noise and are less likely to damage 
delicate materials and finishes on products carried on the trucks than metal- 
deck platform trucks. General purpose trucks are suitable for a wide range of 
applications. They have two swivel and two rigid casters unless noted other- 
wise. Narrow tall-handle trucks are used for moving tall stacks of packaged 
goods and other boxed items. They have a combination of two rigid casters and 
four swivel casters and can pivot 360° when maneuvering in warehouse aisles 
and other tight spaces. 
Caster 

Load Deck Deck Deck Overall Caster Wheel/ Wheel Item 
Capacity Length Width Height Height Tread Material Dia. Brand No. 
General Purpose Wooden-Deck Platform Trucks 


4.200 Ib 48 in 24in 11%in 35 іп Rubber 8in 
' 60 in 30 in 10 іп 40 in Polyurethane — 5 in 


Fairbanks 8ZLX9 
Jamco 160575 


30 in 18in 8%in 32%in Rubber 5in Fairbanks 9WTUO 
48 in 24in 8%in 32%in Phenolic 5in Fairbanks 8WC38 
48 in 24 in 14in 36 “in Rubber 10 in Westward 48XK58 


48 in 24 in 14 in 36 in Rubber 10 іп Westward 48XK56 


1,400 lb 48іп 30in 11 %in 33 іп Rubber 8in Westward 48XK69 
60 in 30in 8%in 32%in Polyurethane 5in Fairbanks 9E653 
60 in 30in 11 %in 39 Yin Rubber 8in Fairbanks 9NWZ6 


60 in 30 in 14 іп 36 in Polyurethane 10in Westward 48ХК50 
60 in 30 in 14in  364in Rubber 10 іп Westward 48XK52 


48 in 24in 11%in 33 іп Rubber 8in Westward 48XK57 
48 in 24in 11 %in 34 %in Rubber 8in Westward 48XK59 
48 in 30in 11 %in 33 іп Rubber 8in Westward 48XK67 
2,000 Ib 54іп 27in 11 %in 33 іп Rubber 8in Westward 48XK55 
60 in 30in 11 %in 33 іп Mold-On Rubber 8in Westward 48XK51 
60 in 30in 11%in 34%in Rubber 8in Westward 48XK53 
72 іп 36in 11 %in 33 іп Plastic 8in Westward 48XK66 
22000 72in 36in 9%in 34 %in Plastic 6in Fairbanks 18F436 
2,50010 60іп 30in 11%іп 36 іп Plastic 8in Fairbanks 18F434 
2 600 Ib 48 in 24in (8 ¥%in 314in Plastic Sin Westward 48XK62 
: 54 іп 27in = 8%in 31in Plastic Sin Westward 48XK61 
2 800 Ib 60 in 30in  9'4in 31 %in Plastic 6in Westward 48XK63 
i 60 in 30in  9'4in _ 32⁄4 in Rubber 6in Westward 48XK60 
Narrow Wooden-Deck Platform Trucks for Confined Spaces 
48 in 16іп 11%іп  61in Polyurethane 8in Dayton 4VMD3 * 
2,0000  60in 16in 1194in  61in Polyurethane — 8in Dayton 4VMD1 * 
60 in 24in 11%in  61in Polyurethane — 8in Dayton 4VMD2 * 


* 2 rigid, 4 swivel casters 


Load- -Securing 
Wooden-Deck 
Platform Trucks 


Load-securing wooden-deck platform trucks have side panels that install onto 
three or four sides of the trucks' deck to keep items from falling off while the 
trucks are moving. The panels can be removed to facilitate loading and unload- 
ing. All of these trucks have two swivel casters and two rigid casters. 


Load Deck Deck Deck Overall Caster Wheel/ Caster Item 
Capacity Length Width Height Height Tread Material Wheel Dia. No. 
(3) Removable Panels 
1,200 Ib 48 in 24 in 10 in 40 in Polyurethane 5 in 160057 
(4) Removable Panels 
1.200 Ib 48 in 24 in 10 in 40 in Polyurethane 5 in 8DV33 
Е 60 in 30 in 10 in 40 in Polyurethane 5in 9WJE4 
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MATERIAL HANDLING 
Wooden- & Plastic-Deck Platform Trucks 
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Work-Height Wooden- 
Deck Platform Trucks 


Work-height wooden-deck platform trucks have high decks that minimize lifting 
and bending when moving items between the trucks and high surfaces such as 
storage racks, work tables, conveyors, or receiving stations. All have two swivel 
and two rigid casters. 


Caster Caster 

Load Deck Deck Overall Wheel/Tread Wheel Item 

Capacity Length Width Deck Height Height Material ^ Dia. Brand No. 
481п 24іп 26%in 40%їп Rubber 8in Durham Mfg 443X62 

e 
48in 24in 2624110 49%in — Rubber — 8in Durham Mfg 443X60 
18000 “Goin 30m  26%in 40 %in Rubber 8їп Durham Mfg 443X63 
60in зот 26.1110 49%in — Rubber — 8in DurhamMfg 443X61 
48in  24in 24into34in  48in Rubber біл Little Giant 49Y652 
48in 24in 26 in 40in Polyurethane біп Little Giant 40Ү651 
48in 30іп 24into34in 48іп Rubber Gin Little Giant 49Ү656 
2.000 Ib 48in 30іп 26 in 40 in Rubber Gin Little Giant —49Y655 
Шш 60in 24in 24into34in 48іп Rubber біл Little Giant 49Y654 
60in 24in 26 in 40 in Rubber біп Little Giant —49Y653 
60in 30іп 24into34in 48іп Rubber Gin Little Giant 49Ү658 
60in 30іп 26 in 40 in Rubber біп Little Giant —49Y657 
Single End Dual Ends 
4AAV3 2тикв 


Rubbermaid 


É Dayton| 


General Purpose Plastic- 
Deck Platform Trucks 


The plastic deck on these platform trucks resists damage from impacts and 
exposure to chemicals and moisture. The trucks have a high strength-to-weight 
ratio and are used in settings such as retail stores, warehouses, construction 
sites, and manufacturing facilities. All have two swivel and two rigid casters 
unless noted otherwise. Single-end trucks have one handle. Dual-end trucks 
have two handles. 


Load Deck Deck Deck Overall Caster Wheel/ Item 
Capacity Length Width Height Height Tread Material Brand No. 
Solid Deck with Ribbed Surface 
Single End 
10000  36in 24in  9'4in 39%4in Thermoplastic Rubbermaid 4AAU8 
1.2001: 48іп 24in 11 йіп 41 %in Pneumatic Rubbermaid — 4AAV6 
36in 24in 9йИі 39%in Polyolefin Rubbermaid — 4AAU9 
48in 24in 11 %in 41%in Thermoplastic Rubbermaid 4AAV1 
2,000 lb | 48in 24in 9 in 39 Yin Rubber R.W. Rogers | 6WZL7 
60in 30in 11 иіп 41%іп Thermoplastic Rubbermaid | 4AAV3 
60in 30іп 9 in 40 Yin Rubber R.W. Rogers | 6WZL8 
2.500 Ib 48in 24in 11%in  4154in Polyolefin ^^ Rubbermaid — 4AAV2 
Ы 60in 30in 11 иіп 41%іп Polyolefin Rubbermaid — 4AAVS 
Dual Ends 
880 Ib 60in 30іп 11 in 40 in Polyurethane Dayton 2TUL3 
2,200 lb 60іп 30іп 11in 40 in Polyurethane Dayton 2TUL1 
Solid Deck with Smooth Surface 
Single End 
20000 — 48in 24in 12%in 41 Y2in Polyurethane — Akro-Mils 440434 
2.500 Ib 48in  24in 10 in 40 in Phenolic Jamco 20WU28 
: 60in 30іп 10 in 40 in Phenolic Jamco 20WU29 
3,000!b 48і 24in 12 йіп 41 %in Polyolefin Akro-Mils 440462 
Dual Ends 
880 Ib 60in З0іп 11 in 40 in Polyurethane Dayton 2TUL2 
22000 60і 30in 11 40 in Polyurethane Dayton 2TUK9 
3.300 Ib 60in 30in 11 in 40 in Polyurethane Dayton 2TUK7 
: 60in 30in 1iin 40 in Polyurethane Dayton 2TUK8 * 


* (4) Swivel, (2) Rigid casters. 
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With E-Track 
Fittings 
40AL31 


With Sides 
4AAN1 


Load-Securing Plastic- 
Deck Platform Trucks 


= 2 rigid/2 swivel casters 

= Trucks w/ E-track fittings have brake 
= 40AL31 is red; all others are black 
Load-securing plastic-deck platform trucks have either built-in E-track fittings 
or removable side panels. E-track fittings provide anchor points for attaching 
compatible straps to tie down large or bulky items. They can also be used with 
compatible mini-straps to connect multiple trucks together to create a larger 
truck. Side panels install onto all sides of the trucks' deck to keep items from 
falling off while the trucks are moving. They can be removed to facilitate loading 
and unloading. 


Caster 
Load Deck Deck Deck Overall Wheel Caster Wheel/ Item 
Capacity Length Width Height Height Dia. Tread Material Brand No. 
With E-Track Fittings 
Solid Deck with Non-Slip Surface 
32in = 20%in Тіп 38 in 4in Polyurethane — Snap-Loc 40AL31 
1.500 Ib 32 іп 20 іп тіп 38 іп 4 in Polyurethane Snap-Loc 20UY86 
: 32in  20'^in Тіп 38 in біп Polyurethane Snap-Loc 40AL28 
32in 20%in 9%in 40%in біп Polyurethane Snap-Loc 40AL25 
With Side Panels 
Solid Deck with Ribbed Surface 
2,000 Ib 48 in 24 in 8in 41 in 8in Polyolefin Rubbermaid 4AAN1 
Plastic-Deck Platform 


Trucks with Compact 
Folding Handles 


The handles on these platform 
trucks fold down to save space 
when the trucks are not in use. 
These trucks are used in applica- 
tions where they will be taken to 
different job sites or where there is 
minimal space for storing the carts. 
All have a solid deck with ribbed 
surface as well as two swivel 
casters and two rigid casters. 


Caster 
Load Overall  Wheel/Tread Item 
Capacity Deck Length Deck Width Deck Height ^ Height Material No. 
330 Ib 28 in 18in 6 in 36 in Rubber 2173 * 
28 in 18 in 6in 36 in Rubber 2Т0Т5 
660 Ib 36 in 23 V» in 8 in 38 in Rubber ^ 2114 * 
36 in 23 i» in 8in 38 in Rubber 2TUT6 
* Includes locking foot brake. 
Nestable Plastic-Deck 27 
„ы 


Platform Trucks 


Nestable plastic-deck platform trucks 
have slanted, tapered decks that can 
raise in the back to allow multiple 
trucks to be pushed together to save 
space when the trucks are not in use. 
All of these trucks have a solid deck 
with ribbed surface. 


6WZL9 


Caster 
Load Overall Wheel/Tread Item 
Capacity Deck Length Deck Width Deck Height Height Material No. 
2.000 Ib 60 in 30 in 9 in 40 2 in Rubber 6WZNO 
: 48 in 24 in 9in 39 1^ in Rubber 6WZL9 


MATERIAL HANDLING 
Wagon Trucks & Spool Carts 


26Y483 


26Y489 


Steel-Deck 
Wagon Trucks 


Wagon trucks are typically 
pulled instead of pushed, and 
they have a front-mounted 
handle that lets users guide 


Load Deck Deck Deck Overall 
Capacity Length Width Height Width Wheel Type 
Wagon Trucks with Lipped Metal Deck 
T-Shaped Handle 


Brand 


heavy loads and maneuver 200b цв. —$0 —57- 3) iz Pneumatic — ЭБА 
them around corners. Lipped 3.000 Ib 24  18W 24  16'Pneumatit — 
deck has a lipped edge that : 72" 36" 187 36 16" Рпештайс — 
d i. А J-Shaped Handle 
stops items from sliding off it. ioi ap Ж ПШ 26 10-бамай - 


24^ dw 
Wagon Trucks with Flush Metal Deck 
T-Shaped Handle 


Flush deck lets heavy items 10"-Standard 
slide onto or off of the deck to 


reduce effort during loading and 


; ag 24 1607 24 12" Pneumatic — 
unloading. Flow-through deck ooo ip 30" 16%" 30 12" Рпештайс — 
has openings that let debris and 60' 30 186% 30 212 Pneumatic — 
NE м 72 36 167 36" 12" Pneumatic -- 
liquid fall through it to keep the 48 30 +1814" 30 16 Pneumatii — 
trucks clean when used in dirty 30000 607 30 18” 30 16'Pneumatic — 
or wet areas. Towable trucks 72. 37 187 36 16 Pneumatic — 

: : 48 24" 16%" 24  12-Standard — 
have a T-bar handle with a ring 3500ib 60" 50 16%" 30 12°-Standard — 
and can be manually pushed or 72 36 16” 36  12-Standardd — 


Wagon Trucks with Flow-Through Lipped Metal Deck 


J-Shaped Handle 

. 24  11W' 24  10'-Standard 
100010 36" д 114” 24 10 Pneumatic 
Towable Wagon Trucks with Flush Metal Deck 
T-Shaped Handle 


48" 
2,500 Ib 60" 


connected to towing equipment 
for occasional low-speed towing 
applications. All of these trucks 
are constructed of 12-ga. steel 
and all ship assembled, except 
26Y475. 


| 


30" 
30" 


18%" 
18%" 


30" 
30" 


16" Pneumatic 
16" Pneumatic 


Bins sold separately, 
available on Grainger.com 


Wire-Spool 
Dispensing Cart 
This cart has spindles that hold 
spools of wire and allow quick 
access for replacing spools. Wire 
guides under the cart's work surface 
hold wire ends for dispensing and 
cutting. The cart has louvered panels 
for attaching bins, shelves, and 
other optional accessories that hold 
items that are not stored on spools. 
Shipped assembled. 1200-Ib. load 


| Overall Overall I I 
capacity. Comes with two swivel and Length was eio Nee 
two rigid casters. 32 Vin 18 Жіп 46 6 in 5LVF8 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


12X312 


Item 
No. 


12X315 


26Y470 
26Y471 
26Y474 
xus | Wagon Trucks with Flow- 
26Y483 M 
Through High-Volume 
zw | Side-Panel Metal Deck 
26Yagi | = Overall height, with sides: 21 ^ іп (12X312); 
26Y462 26 in (12X313); 24 in (12X315) 
Ed The perforated metal deck on these wagon trucks has openings 
26Y468 | that let debris and liquid fall through it, which helps keep the 
267451 wagons clean when used in dirty or wet areas. Тһе wagons' 
26Y45g | Side walls stop loads from falling off and can be folded down or 
removed to reduce straining and lifting when loading or unload- 
үлес” | 119 heavy items. Trucks ship unassembled. 
26Y490 Load Deck Deck Deck Overall Frame Wheel Wheel Пет 
Capacity Length Width Height Width Gauge Dia. Type No. 
40010ф  34in 18іп 13%in 20in 180а  10in Pneumatic 12X312 
26Y485 | 1,0000 48in 22in 16%іп 24in 180а 13іп Pneumatic 12X313 
26Y486 | 1,4000 60in 31in 15 йіп 31in 160а 13іп Pneumatic 12X315 
Gardner 
Bender 


15V950 


Two-Wheel Wire- 
Dispensing Carts 
These carts have two semipneu- 
matic wheels and can be tilted 
and rolled like a hand truck. They 
have multiple spindles that hold 
wire and other materials stored 
on reels or spools. The spindles 
can be removed when replacing 
spools and reels. Wire guides 
keep the ends of wires accessible 
and organized for dispensing. 


Load No. of Overall Overall Overall Item 
Capacity Spindles Length Width Height No. 
300 Ib 4 22 in 16 in 43 in 15V949 
400 Ib 5 22 in 18 ^in 43 in 15V950 
700 Ib 5 22 in 18 ^in 59 in 15V951 
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MATERIAL HANDLING 
Panel, Bar, & Pipe Trucks 


30F040 


Single-Height 
w/ Fixed Rails 
42.28 


Single-Height 
w/ Nonmarring 


Adjustable Rails Sloped-Frame 


30F027 423P52 
Dayton} — i 
рауол ИК МУКЕ ERE 


Panel Trucks 


The frame on these trucks supports long, thin panels or sheets. Also known 
as drywall carts, these trucks are used to store or move items such as 
drywall, plywood, glass panels, and partitions. The trucks' flush platform 

lets items slide onto and off of the carts during loading and unloading. All 
have two swivel and two rigid casters, unless noted otherwise. A-frame and 
sloped-frame trucks allow panels to lean toward the trucks' center to keep 
them balanced during transport. Sloped-frame trucks can be loaded from one 
side. A-frame trucks can be loaded from two sides. Single-height vertical 
trucks keep panels oriented at 90° to the trucks' deck and are all the same 
height. Adjustable rails can be repositioned or removed to make room for 
items of different sizes and save space when storing the trucks. Fixed rails 
uprights cannot be moved. Nonmarring rails have a vinyl coating that helps 
prevent damage to delicate finishes or surfaces. 


Load Overall Overall Overall Deck Number Item 
Capacity — Length Width Height Height — of Rails Brand No. 
A-Frame Panel Trucks 

48 Yin 30 in 56 % in 9 іп 1 — 1TGN2 

2,000 Ib 48 ^in 57 in 24 in 10 54 in 1 — 166867 

75%in 36 %in 55 in 8^ in = Dayton 42529 

3,600 Ib 60 in 24 in 57 in 9 іп — Little Giant 39E673 
Single-Height Vertical Panel Trucks with Adjustable Rails 

1,000lb | 39'^in 24%in 34 in 755in 3 — 196202 

1.400 Ib 31%in 28 ^in 34 in 7% in 3 = 2TUJ5 

р 31 іп 28 іп 34 V^ in 10 in 3 = 2TUJ6 

1,500 Ib 54 іп 16 Yin 35 іп 1 in 2 Dayton 30F041 
31 іп 28 ^in 34 in 8 Vs in 3 = 2TUJA 
2.000 Ib 48 in 24 in 39 in 11 ^in 3 Rubbermaid  4AAL6 
" 51 ^ in 30 in 36 in 9 іп 2 -- 8RMLO 
63 v» in 30 іп 36 in 9 Жіп 2 — 8DVA8 
3,200 Ib 54 in 30 in 38 % in 1 in 4 Dayton 30F040 
39 Yin 24 in 36 in 9 іп 2 — 5DZA1 
51 ^ in 24in 36 in 9% in = = 5DZA2 
51 іп 30 in 36 in 9 іп 3 — 8DVA9 
3,6000 — 63 ^in 30 іп 36 in 9 іп 2 — 502А5 
63 іп 36 in 36 in 9 іп 2 — 5DZA6 
75 іп 24in 36 in 9 іп 2 — 49Y486 
75 V» in 30 in 36 in 9 Yin 2 — 49Y487 
Single-Height Vertical Panel Trucks with Fixed Rails 
4000lb 35 '^in 30 ^in 38 in 8 Yin 3 Dayton 47108 
Single-Height Vertical Panel Trucks with Nonmarring Adjustable Rails E 
38 “іп 27 Yin 34 in біп 3 Dayton 30F022 
2.400 Ib 38 “іп 27 %in 34 in біп 3 Dayton 30F027 
i 38 “іп 270іп 34 in 6in 3 Dayton 30F024 
38 “іп 27 ^in 56 in 6in 3 Dayton 30F035 
Sloped-Frame Panel Trucks 
2,000 Ib 44 in 24in 51 in 13 Yin = = 5DYZ2 
47%in 20%in 43%in 13 Ain 1 Durham Mfg — 459W36 
47 еі 23 ^in 50 in 13 ^ in 1 Durham Mfg 423P52 
3,0001» | 47'^in 23 ^in 50 in 13 Ain 1 Durham Mfg 459//34 
47 Vo in 30 in 52 in 13 Yin 1 Durham Mfg 459М/33 
47 Vo in 30 in 52in 13 Yin 1 Durham Mfg — 459W35 


* 2 swivel casters with brake, 2 rigid casters. T 4 swivel casters. 
32 swivel casters with brake, 2 swivel casters 
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Single-Height w/ 
Adjustable Rails 


— + 


Bar Cradle Truck 
4DPZ9 


9 


Mobile Bar & Pipe Rack 
4GA96 


Bar and pipe trucks are used to organize, store, and transport pipe, bar stock, 
and other long items. 4GA96 and 6HHZ5 are collapsible. 


Load Overall Overall Overall Deck No. of Item 
Capacity — Length Width Height Height Levels Brand No. 
Cradle-Style Bar & Pipe Trucks 
Phenolic Wheels 
24 in 28 in 34 Ф in 20 in 1 = 40Р79 t 
3,000 Ib 36 in 28 in 34 V» in 20 in 1 — 49Y537 1 
48 in 28 in 34 % in 20 in 1 — 49Y538 1 
5,000 Ib 60 in 28 in 30 %in 15%іп 1 = 190146 
10.000 Ib 60 in 28и 30%in 15 іп 1 — 16A957 
bod 96 in 28%in 30%in 15 Фіп 1 = 16A958 
Mobile Bar & Pipe Racks 
Rubber Wheels 
4.000 Ib 48 in 36 in 59 in {1 in 3 Jamco 9TAP7 
! 72 іп 36 іп 59 in 11in 3 Jamco 8EFY9 
Polyolefin Wheels 
1,0001) 58%іп 34in 63 біп 63 %in 4 Greenlee 4GA96 
Phenolic Wheels 
1,200 Ib 63 in 30 in 74 іп 9 in 3 — 6HHZ5 1 
48 in 36 in 59 біп 11 іп 3 — 4DRA1 + 
3,600 Ib 60 in 36 in 59 іп 11 іп 3 — 4DRA2 { 
72in 36 in 59%in 11 %in 3 — 4DRA3 t 
4.000 Ib 48 in 36 in 59%in 11 іп 3 = 160885 ” 
i 60 in 36 in 59%in 11 іп 3 — 1680886 


* 2 swivel casters with brake, 2 rigid casters. T 4 swivel casters. t 4 swivel casters with brake. 


V-Groove Cradle-Style 
Bar and Pipe Truck 


V-shaped cradle holds large sizes or bundles of long 
materials and prevents round items from rolling off 
the truck. Also known as a bar and pipe dolly and big- 
wheel cradle truck, this truck has two large pneumatic 
wheels that can roll over rough terrain or flooring. The 
truck's T-handle is used to push the truck and control its 
movement, and it is offset so the operator walks along- 
side the truck instead of behind it. 


Load Overall Overall Overall Item 
Capacity Length Width Height Deck Height No. 
1,200 Ib 58in 34 V» in 36 in 17 in 196219 


шш 


Table Carts 


Vertical divider rails span the length 

of these carts to support round and 
rectangular tables that are being trans- 
ported on the carts. The rails can be 
removed to reduce effort during loading 
and unloading. The carts' frames have 
been coated with smooth vinyl to 
prevent damage to tables on the carts. 


For Maximum 
Load Overall Overall Overall Number of Caster/Wheel Item 
Capacity Length Width Height Vertical Tables Configuration Brand No. 
1,000lDb 48in 36in 52% 36 (4) Swivel With Brake Dayton 30Ғ008 
16001p “біп  24in 52іп — (2) Rigid, (2) Swivel -- 4ADC7 
* 48in 32%in 51 “in 33 (4) Swivel With Brake Dayton 30Е002 


MATERIAL HANDLING 
Mobile Workstations 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


Mobile Worktables 


= Wood and powder-coat steel construction 


Mobile Worktables—Gray and black. 5CHN2 includes flip-and-fold board with 
brackets. 

= Shipped partially assembled 

= 49Y116, 164706, and 164705 feature dual-folding extension boards 

= Laminated work surface 

= Casters (2 rigid, 2 swivel with brake) 


49Y120 


Load No. of Item 
Capacity Shelves D w H No. 
Mobile Worktables 
1 20 in 40 in 35 into 42 in 16A699 
1 20in 46 in 38 % in 5CHN2 
200 Ib 1 26 in 20 in 35 in to 42 in 16A697 
1 26 in 68 in 35 in to 42 in 49Y116 
1 54 in 20in 35 in to 42 in 16A698 
1 18 іп 46 in 35 in to 42 in 16A696 
300 Ib 1 26 in 51 in 35 in to 40 in 16A706 
1 26 in 87 in 35 in to 40 in 16A705 
Shop Desk 
300 Ib = 24 in 24 % in 49 in 49Y120 


Mechanical Work Stands 


= Polyurethane swivel casters, 2 double locking 

= 11A566 and 11A567 have a red finish 

= 2WTR4 and 2WTR3 have blue powder-coat platform and base 
Platform height and tilt angle are manually adjusted. 


Load Item 
Capacity w D Height Lip Height _Tilting Angle No. 
150 Ib 21in 20іп 28 in to 38 in 2 in 459 11A566 
300 Ib 24in 20іп ЗТ in to 42 in 3in 30° 114567 
330 Ib i6in 20іп 28 in to 42 in 1 in 40? 2WTR4 
330 Ib i9in 20іп 20 in to 28 in 1 in 40° 2WTR3 
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Find even MORE on Grainger.com® 


5LVH9 


Welded Steel Mobile Workstations 


= Shipped assembled 
= Casters (2 swivel, 2 rigid) 
= Gray powder-coat finish 


Load Item 
Capacity D w H Caster Material Caster Dia. No. 
Mobile Workstations, Steel 
300 Ib 23'!Ain 24%in 49% іп Polyurethane Sin 49Y095 
30 in 60 in 40 in Phenolic 3in 49Y091 
4,000 Ib 30 іп 12 in 40 in Phenolic 3in 49Y092 
36 in 60 in 40 in Phenolic Зіп 49Y093 
Mobile Workstations, Stainless Steel 
300 Ib 23'Ain 24%іп 49%іп Polyurethane 5 in 49Y096 
Workbench w/Peghoard Panel, Steel 
12000 42Уіп —24YVein 66 in Polyurethane 5in SLVH9 
4,000 Ib. 30 іп 60 in 40 in Phenolic 3in 49088 
Workbench w/Louvered Panel, Steel 
1.200 Ib 42%in 18 ^in 67 in Polyurethane Sin 49Y085 
і 42 іп  24'^in 66 in Polyurethane 5in БАД 
4,000 Ib 36 іп 60 in 40 in Phenolic 3in 49Y090 


WESTWARD 
Mobile Cabinet 
Workbench 


= Shipped assembled 

= 5"-dia. casters (2 
swivel, 2 rigid) 

= Gray powder-coat finish 

= Cabinet measures 
2558" H x 161%6"W 

и (4) 1556"W x 14106!) 
x 57"H drawers 


Item 
w D H No. 
36in  24in 36%іп  52CK63 


Welded Steel 
Mobile Work Desk 


= Shipped assembled 
= 3" polyurethane swivel casters 
Lockable security cage cabinet. 


Load Item 
Capacity D Ww H No. 
150 Ib 22in 22in 50%in 1DE91 
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MATERIAL HANDLING 
Mobile Workstations 


Mobile Service Benches 


= 5" casters (2 locking Feature removable top 


swivel, 2 rigid) with steel back and end 
= Doors lock with stops. Recessed-handle 
included key with roller drawers. 
6YE53 = Gray powder- 
6YE51 coat finish 
Load Drawer Drawer Drawer Door Door Item 
Description Capacit D w Width Height Depth Cabinet Width Cabinet Height No. 
2 Doors, Tubular Handle 1,200 Ib 18 in 36in — 36!5in — — — 18 іп 26 in 6YE51 
Wood Top, 1 Door, 4 Drawers, Tubular Handle 1,200 Ib 18 in 36in 38%іп 20 cin 5 іп 14 16 in 11 Vs in 24 % in 6YE53 
LISTA= 
- 
Modular Mobile Service Benches 
= Shipped assembled; just attach handles 
= 6" casters (2 swivel, 2 rigid) 
4VM51 » Steel construction with powder-coated finishes 
Choose stainless steel, rubber mat, or 194" hardwood working 
surface. Drawers automatically latch when closed. All cabinets 
feature patented PrevenTip® lock that prevents cabinets from 
tipping over. Cabinets with 17 drawers and up have 6 casters (4 
swivel, 2 rigid). 
Work Surface Item 
Description Width Depth Height Material Drawer Width Usable Drawer Height Color No. 
165 Ib Drawer Load Rating 
5 Drawers 22 1⁄4 in 28 Yin 35 Yin Rubber Mat 18 in (1) 5 in, (1) 7 in, (2) 2 in, (2) 3 in Classic Blue — 3W545 
5-Drawers, 1-Door 39 in 28 ^ in 37 Жіп Butcher Block 18 in == Classic Blue 4\М51 
6 Drawers 28 1⁄4 in 22 V» in 43 Жіп Butcher Block 24 in 1) 5 in, (1) 9 in, (2) 2 in, (2) 3 in Bright Blue 4VZU3 
440 Ib Drawer Load Rating 
6 Drawers 40 % in 22 V» in 43 ^ in Rubber Mat 36 in (1) біп, (1) 9 in, (2) 2 in, (2) 3 in Bright Blue — 4VZT8 
10 Drawers 60 in 28 in 42 in Butcher Block 3 Vs in, 43 іп, 52 % in (1) 10 in, (1) 5 in, (2) 4 in, Bon (3) 3 in Bright Blue — 520047 
60 in 28in 42 in Stainless Steel 3 Yin, 43 in, 52 % in (1) 10 in, (1) 5 in, A 4 in, (3) 2 in, (3) 3 in Bright Blue — 520048 
11 Drawers 60 in 28 in 42 in Butcher Block 18 in, 43 in, 52 “іп (1) 11 in, (2) 3 in, (2) 4 in, (2) 5 in, (4) 2 in Bright Blue — 52JU49 
13 Drawers 60 in 28in 48 in Butcher Block 18 in, 43 in, 52 1⁄4 in (1) 11 in, (1) 5 in, f H in, (3) 2 in, (5) 3 in Bright Blue — 520055 
14 Drawer: 60 in 28 in 48 in Butcher Block 18 in, 43 in, 52% in (1) 11 in, (2) 4 in, (2) 5 in, (4) 2 in, (5) 3 in Bright Blue — 52JU57 
5 60 іп 28 in 48 in Stainless Steel 18 in, 43 in, 52 % in (1) 11 in, (2) 4 in 9 5 in, (4) 2 in, (5) З in Bright Blue — 52JU58 
17 Drawers 82 “in 28 in 42 in Butcher Block 18 іп, 24 in, 43 іп, 52 Жіп (1) 12 in, (1) 8 in, (2) 4 in, (4) 2 in, (4) 3 in Bright Blue 520051 
82 1⁄4 in 28 in 42 in Stainless Steel 18 іп, 24 іп, 43 іп, 52 Жіп (1) 12 in, (1) 8 in, (2)4 in, (4) 2 in, (4) 3 in Bright Blue — 52JU52 
21 Drawers 82 % in 28 in 48 in Stainless Steel 18 in, 24 in, 43 in, 52 % in m iem iim (4) Bright Blue — 52JU60 
23 Drawers 82 1⁄4 in 28 in 48 in Butcher Block 18 in, 24 in, 43 in, 52 1⁄4 in (1) 11 in, (2) 5 in, (5) 4 in, (7) 2 in, (8) 3 in Bright Blue — 520061 


| 4YW33 


Storage Made Easy | 


Steel 


Service 
Benches 


= Shipped 


assembled 


= Casters included (2 
locking swivel, 2 rigid) 
= Drawer locking system 


with included keys 


Drawers open easily on 
sliding glides. 


m u 


1TGL5 4 TS 

Load Item 

No. of Drawers No. of Doors No. of Shelves Capacity w D H Brand No. 
2 1 1,000 Ib 33 in 25 in 43 in ennsco 6YE44 
0 2 1 1,200 Ib 42 in 24 in 37 % in = 1Тб15 
2 1 2,000 Ib 66 in 24 in 37% in = 17616 
1 1 1 1,200 Ib 36 in 18 іп 38 % in — 49Y082 
1 2 1,200 Ib 36 in 18 in 38 % in — 49Y079 
3 2 2 1,000 Ib 48 in 25 in 43 in ennsco 1AAF6 
1 1 1,200 Ib 36 in 18 іп 36 ^ in = 4YW33 
4 1 1 1,200 Ib 36 in 18 in 38 % in = 49Y081 
2 1 1,000 Ib 38 in 25 in 43 in ennsco 1AAF5 
6 1 1 1.200 Ib 52 іп 19 іп 40 Yin — 16D884 
8 1 1 1,000 Ib 48 in 25 in 43 in ennsco 1AAF7 
2 1 4,000 Ib 66 in 33 in 33 “in = 1TGL7 
20 2 1 1,000 Ib 48 in 25 in 43 in ennsco 6ҮЕ42 

23 1 1 1,000 Ib 48іп 25 in 43 in ennsco 6YE41 
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MATERIAL HANDLING 
Garment Racks & Shopping Carts 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


5CHV4 


Rolling Garment Racks 


= Shipped unassembled 


= Steel construction 


Description 
Rolling Garment Racks 
Nesting, Z-Rack 
Collapsible Adjustable, Z-Rack 
Nesting, Z-Rack 
Adjustable Rack with Wire Basket 


Collapsible Adjustable, Rack 


Accessories 
Middle Hang Bar For Use With 14, 
Middle Hang Bar For Use With 5C 


Holds 


Up to 24 Garments 
Up to 36 Garments 
Up to 48 Garments 
Up to 18 Garments 


D 
(in.) 


24 in 
24 in 
24 in 
20 in 


Up to 24 Garments 


A059 
HV4 


Bumper Set For Use With 144059 and 5CHV4 


22 in 


Plastic Shopping Baskets 


a 1214"W x 1874" x 854"D 
» Sold in pkg. of 12 


Polyethylene baskets hold smaller items for 
customers as they shop. Metal handles are 
coated with PVC for a comfortable grip. Sign and 


display stand included. 
> CHOOSE: 


Color 
Black, Green, Blue, Red, Gray 


Ф 


5CHV8 


w 
(in.) 


48 in 
40 in 
63in 
34 іп 
50 № 
іп 


H 
(in.) 


72 in 
56 in to 73 in 
72 іп 
51 in to 69 in 
56 in, 61 
in, 66 in 


Shopping Carts and Cart Corrals 


WIRE SHOPPING & PLATFORM CARTS 
Two-tier cart has two vertically stacked wire baskets that can hold 


groceries and other items. Compact size to navigate crowded aisles and 
tight spaces. Made from powder-coated steel. Platform carts have a flat 
wire deck that holds large or bulky items. Made from zinc-plated steel. 


CART CORRALS 


Galvanized steel enclosures keep shopping carts organized and contained 
when not in use. Help prevent loss or damage to carts by providing a place 


for customers to return empty carts. No tools required for assembly. 


Description 
Two-Tier Shopping Cart 
With Two 20 % inL x 17 Ve inW 
x 6 іп, 9 76 inH Baskets 
Platform Carts 
With 25 % inL x 19 inW 
X 7 inH Top Basket 
Without Basket 
With 26 inL x 11 inW x 
15 % inH Top Basket 
Cart Corrals 
Single Wide 
Double Wide 


1168 GRAINGER. 


Load 


Overall Overall Overall 


Capacity Length Width Height 


30010. 29іп 22%іп 41 ^in 
9010 36%in 19in 41in 
90 Ib 52in  29in 43 “in 
27510 59%in 29in  37in 
— 148 —32in 8ft 
— 140 5ft6in 8ft 


Brand 


R.W. Rogers 
Company, Inc 


— 


3 


Item 
No. 


14A059 
5CHV7 
5CHV4 
14A063 


5CHV8 


14A060 
5CHV6 
14A061 


Item 
No. 


6PPZ9 


3HGF7 
3HGF9 
3HGF8 


4YFD7 
4YFD6 


Manual and Motorized 
Wheelchair Shopping Carts 


Wire basket conveniently holds items while shoppng. Vinyl-covered seats can 


be wiped down for cleaning. 


Manual Wheelchair Cart— 
Propelled by hand. Can navigate 
tight spaces such as aisles more 
easily than motorized carts. 
315-Ib. total weight capacity. 


Value Shopper and Smart 
Shopper Motorized Carts— 
Propelled by a battery-powered 
electric motor. 625-Ib. total 
weight capacity. 


Find even MORE on Grainger.com® 


Overall Overall Overall Item 
Finish Length Width Height No. 
Manual Wheel Chair 
Chrome 47іп 26 іп 38іп 4YFEG 
Motorized Value Shopper - Front Wheel Drive 
Silver 55in 24 in 35in АҮҒЕІ 
Red 55in 24 in 35in X 4YFD8 
Blue 55in 24 in 35in 4ҮЕ09 
Green 56 in 24 in 33 in SDYHO 


Motorized Smart Shopper - Rear Wheel Drive 


56 in 
56 in 


24 in 
24 in 


33 in 
33 in 


AYFE2 
4YFE4 


Silver 
Red 
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MATERIAL HANDLING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Medical & Hospitality Carts 


2TRJ7 


We put space to work. 


Medical 
Exchange Carts 


Used to transport and store 
linens and supplies in healthcare 
facilities. Wire mesh shelves and 
walls let air circulate through the 
carts, keep contents visible, and 
allow dirt to fall through to keep 
them clean. Bins, dividers, and 
other optional accessories can be 
added to organize items on the 
adjustable-height shelves. All have 
two standard swivel casters and 
two swivel casters with a brake, 
unless noted. 


Raised Handle 
5WXG9 


Raised Handle 
5WXH7 


Adjustable Single- 
Grip Handle 
5WXG8 


алЯ лоп. 959 
Medical Cylinder Carts 


Used to store and transport medical gas cylinders in healthcare facilities 
such as hospitals, clinics, and nursing homes. 


Max. 
Cylinder Load Overall Overall Tank Dia. Wheel Item Load Overall Shelf Shelf Caster Item 
Cap. Capacity Height Width Oxygen Wheel Type Dia. No. Capacity Height Length Width Dia. Includes No. 
Holds M6 Medical Cylinders 4 Shelves 
Raised Handle 75010 69in 48in 24in 8in Super Slide, (4) Shelf Dividers, (2) 6 in Tote Boxes 2ТҺ/9 
36 240010 38in  35in 3 %in (2) Rigid, (2) Swivel Casters 4 in SWXH7 * 1,000 lb 70 ^in 60in 24in біп Aluminum Dolly Frame, Enclosure Panels 2TRK2 * 
Holds D, E Medical Cylinders 5 Shelves 
Raised Handle Е А ; : : - 7501b 68in 48in 24in біп Super Slide, (4) Shelf Dividers, (2) 6 in Tote Boxes — 2TRJ7 * 
$— S 0 30а. 47 ЕЗШЕДІЕТІРІЙ gin ИН 750ib 68in 60in 24in 5in (2) Super Slides, (6) Shelf Dividers, (4) 6 in Tote Boxes 2TRJ8 
12  2400]b 35in 21in 4 %in (2) Rigid, (2) Swivel Casters 4in 5WXH1 * к Ib 69in 60іп 24in 8in (2) Super Slides, (6) Shelf Dividers, (4) 6 in Tote Boxes 2TRK1 
24 24000 33in 31 %in 4 %in (2) Rigid, (2) Swivel Casters 4in 5WXH2 * 4 swivel casters. 
(2) Raised Handle . E : . 
50 24000 38in  55in 4 %in (2) Rigid, (2) Swivel Casters 4in SWXL8 
Adjustable Single-Grip Handle 
1 100 38in 12іп 4 %in Plastic біп 5WXG8 
Single-Grip Handle . | _ . 
250b З5іп 12in 4%in Semi-Pneumatic 8in 5WXL7 
*Locking swivel casters 20UY91 
ROYAL аным 
Collecting Carts Space-Saving 
Lightweight, collapsible carts have Basket Trucks with 


vinyl or vinyl mesh bags that fit 
securely over 1" powder-coated 
steel tubular frame. Antimicrobial 
bags are flame-retardant and resist 
mildew, UV-damage, and tears. All 
have four 3" polyolefin casters. 


Removable Liner 


Collapsable frame saves space when 
storing. Removable vinyl liners resist 
mold, mildew, UV-damage, and tears. 
20UY93 has 2 compartments for sorting 


VINYL [VINYL MESH | materials. All have four swivel casters. 
Volume Load Overall Overall Overall Item Item 
Cap. Capacity — Length — Width — Height —— Color No. No. No. of Cubic Foot Load Overall Overall Overall Mfr. Item 
150 Ib 22 in 20 in 35 ^ in Blue 22E952 22E956 Compart. Capacity Capacity Length Width Height Model No. 
7.5 cu ft 150 Ib 22 in 20 in 35 %in ^ Green 22E955 22E959 Removable Vinyl Liner Basket Truck 
i 150 Ib 22 in 20 in 35 ^ in Red 22E953 22E957 1 5.0 cu ft 220 Ib 24 зіп | 20Min 34 in 1881749 20UY91 
150 Ib 22in 20in 35 ^ in White 22E954 22E958 1 10.0 cu ft 220 Ib 3739A4in 24 vin 34 in 1881750 20UY92 
150 Ib 26 in 21in 35 іп Blue 2HEJ4 22E948 2 10.0 cu ft 220 Ib 37 іп 24 Yin 34 in 1881781 20UY93 
40.0 cu ft 150 Ib 26 in 21 in 35 “іп ^ Green | 22E947 22E951 Replacement Liner 
Ы 150 Ib 26 in 21in 35 ^ in Red 2HEJ5 22E949 Mfr. No. 1881749, 1881781 15'Ain 22%in 27 ^in 1881782 20UY94 
150 Ib 26 in 21in 35 ^ in White 2HEJ6 22E950 Mfr. No. 1881750 35 “іп 22%in 27 Ain 1881783 20UY95 
19D630 


Poly Bulk Laundry Trucks 


= Drain holes for easy Bulk Poly Trucks—Large-capacity Security Poly Truck— 
drainage and cleaning carts carry bulky, hard-to-handle Includes two fixed shelves 

1 6" casters items. Ideal for hospital and hotel with locking door. 

= 48 cu. ft. volume capacity laundry or bulk supplies. 


Load Overall Overall Overall Item 
Capacity Length Width Height Caster Type No. 

Bulk Poly Trucks 

800 Ib 48 in 28 in 68 % in (4) Swivel 2HEJ7 

800 Ib 50 іп 28 in 66 % in (4) Swivel 22E976 
Security Poly Truck 

800 Ib 50 іп 28 in 67 in (2) Swivel, (2) Rigid 19D630 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. [= 
Pallet Jacks & Accessories Details on page А1. 


id 


Corrosion-Resistant 
Pallet Jacks 


27Е62 is constructed of stainless steel 
and is suited for food processing, clean- 
rooms, and other applications requiring 
washdown. 

2TUR3, 24L321, and 2TUR4 have 
galvanized steel frames for use in 

cold storage environments requiring 
cleanliness. 


Standard Forks 
12U124 


Standard 
2TUR3 


Narrow Forks 
2ZE58 


Width Width 
Load Across Between Frame Item 
Capacity Fork LxW Forks — Forks Overall LxWxH Material Мо. 


iid 


General Purpose Pallet Jacks ee 
me i Е г 4,400 10 48inx6%ein 27in 14%іп 62inx27inx 48 in Steel 2ZE62 
Manual jacks with fixed-width forks are for use in warehouses, loading docks, manufactur- „48пх6%%вп 27i 14%іп G2imx27imxiBin Steel 2TURS 


ing, and other industrial settings. 5,001 4g x6 Ain 27in 14/іп 6dinx27inx48in — Steel 241321 
» А А Narrow 

Fast lift can raise empty stacks of pallets and other light loads faster than other types of 5.500 lb 48inx6Yein 20m 7%п 62inx20%inx48in Steel 2TURA 

manual pallet jacks. Loads that are heavier than the pallet jacks' maximum fast-lift weight | —— ——— ——— —— — — —— ———— — —— ———— ————————— 


capacity are raised at a slower rate. Dayton] 
Four-way forks can fit into standard openings on the front and back of the pallets as well Dayton 
as low-entry cutouts on the pallets’ side stringers, allowing them to enter pallets from all W = 

eigh-&-Go Manual 
Pallet Jack 


four sides. 


Width — Width 
Load Across Between Item 

Capacity Fork LxW Forks Forks Overall LXWxH Brand No. Features built-in scale for weighing 

Standard Forks 

38000 48 inx6in 27in — 15in 63 in x 27 in x 48 in = 120124 loads that аге placed on the forks. 

44000 — 48inx6%ein — 27in 14%іп 63 Yin x 27 in x 48 in Dayton 27Е59 Cushion grip with а 3-position lever and 

800b agin iin orm xm атар тант BUTS 2 ow valve for:cortroliedlowering, 
36inx69ein 27n  14%in 50 in x 27 in x 48 in Dayton 2TUR7 Scale operates on (6) AA batteries. 

5.500 Ib 42 in x 6 %e in 2/in 14 36 in 56 % in x 27 in x 48 in Dayton 2TURS 


48 in x 6 % in 27 in 1436 in 63 1^ in x 27 in x 48 in Dayton 490207 
48 inx 6 % in 27 in 14 Yin 63 % in x 27 in x 48 in Dayton 12U123 * 


6,000 Ib 48 in x 6 in 2/ in 1436 in 63 in x 27 in x 48 in Dayton 493X18 
8,000 Ib 48 inx 6 in 2/in 1436 in 63 in x 27 in x 48 in Dayton 493X17 
Standard Fork Fast Lift В 
5.500 Ib 48 in x 6 in 27 in 15 in 63 in x 27 in x 48 in = 445K83 
? 48 in x 6 Жіп 27 in 14% іп 63 /^ in x 27 in x 48 in Dayton 490706 
Long Forks 
3,300 Ib 98 inx 6 in 27 in 15 in 114 in x 27 in x 48 in = 445K85 
4.400 Ib 10 in x 6 Yin 27 in 14 іп 87 % in x 27 in x 48 % in Dayton 30LU68 
i 18 inx 6 in 27 in 15 in 93 in x 27 in x 49 in = 445K84 
4-Way Forks 
4,400 Ib 48 in x 7 in 33 in 19 in 63 % in x 33.5 in x 48 in Dayton 30LU67 
Narrow Forks 
4,400 lb 48 inx6%ein 20 Yin 1 sin 63 Vo in x 20 1^ in x 48 in Dayton 2ZE63 
36inx6*54sin 20% іп 7 іп 50 in x 20 % in x 48 in Dayton 2TUR8 Width Width 
5,5000 — 42inx6%ein 20 %in 7 ^in 56 % in x 20 1^ in x 48 in Dayton 2TUR6 Load Across Between Item 
48 inx6%cin 20 in 7% in 61 % in x 20 % in x 48 in Dayton 2ZE58 Capacity — Fork LxW Forks Forks Overall LxWxH No. 
* Includes hand brake. 440010 48inx7in 27%іп 13%in 66inx2734inx47 Yin 54YG30 
Bishamon® 


Pallet Jack Accessories 


Wheel stops prevent pallet jacks from Storage caddy attaches to pallet jacks and has molded 
moving as they are being transported or compartments, pockets, and holders for storing beverages, 
stored. Help prevent damage to doors, tools, pens, pencils, and clipboards. Large rear compartment 


walls, and other surfaces. 1XFD7 has a сап serve as a wastebasket. Wheel Stop 
magnetic back for securing to pallet truck Table top converts compatible powered-lift/manual-push 1XFD7 
for storage. high-lift pallet jacks into mobile lift tables. The work surface Storage Caddy 


attachments rest on top of the pallet jacks' forks to provide a 2YA32 


solid surface for work tasks. 


Overall Overall Overall Item 
Item Material Length Width Height Brand No. 
Urethane 535A in 4in 2 A in — 1XFD7 
Wheel Stop Rubber 1334 in 12 in T%in = 33N455 MARIO 
Storage Caddy Plastic 8 vin 16 Ya in 19 in = 2YA32 eel Stop 
Table Top — 43 іп 27 Vs in = Bishamon 9P468 33N455 
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MATERIAL HANDLING 
Pallet Jacks 


All-Terrain 
2XY40 


Load-Retaining 
24L324 


d 


Special-Application 
Manual Pallet Jacks 


Adjustable-width jack allows operators to change the width across 
the forks to enter openings on pallets of different sizes. Ideal for appli- 
cations where one jack is used to move pallets of various sizes. 


All-terrain jacks have large pneumatic tires, tubular steel frames, and 
outriggers that absorb shock and impact and keep the jacks stable as 
they roll over rough terrain or uneven floors. The width across the forks 
is adjustable to allow the forks to enter openings on pallets of different 
Sizes. 


Load-retaining jacks have steel back supports attached to the frame 
that stabilize boxes, crates, totes, and other stacked materials to 
prevent them from shifting as the jacks move. 


Confined space jacks have a foot pump that controls a hydraulic 
pump to raise, hold, or lower their forks. Ideal for crowded docks, 
manufacturing floors, narrow aisles, trailers, and other tight areas 
where there is not enough room to fully pull back the handle. 


Quiet-operation jacks use sound-deadening materials, quiet-roll 
wheels and load rollers, and specially designed bushings in the pump 
assembly to limit the noise that is created to less than 60dB. For use in 
areas where noise levels must be strictly controlled. 


Width Width 
Load Across Between Overall Item 
Capacity Fork LxW Forks Forks LxWxH Brand No. 
Adjustable-Width 
; ; 21into 9into  63inx27 
5,500 Ib 48 in x 6 in 27 in Bin inx47 in 6JE31 
All-Terrain Adjustable-Width 
; ; 9¥%in 1%in 49inx63% 
20000 — 32inx^4in to26in to1gin inxStin — 2ХУ40 
Load-Retaining З - 
5,500 Ib 48іпхбИіп 27in 14 ¥%in 8X27 0 Dayton 241324 
With Foot Pump for Confined Spaces 
; Р ; a 67inx27 
5,50010 48inx6Y%in 27in 14%in inx 48 in Dayton 241323 
Quiet-Operation 
х " ү i 63inx27 
4400lb 48inx6%ein 27in 14%in inx 48 in Dayton 32HD10 
т i 1 А 63 in x 27 
5,500 lb 48inx6%ein 27in 14% in inx 48 in Dayton 32HD11 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Load Fork Size 
Capacity L w 
3,300 Ib 45in 6 in 
32H818 


478N31 


Fork Size 
Load 
Capacity L Ww 
Absorbed Glass Mat (AGM) 
3,000 Ib 45 in біп 
Sealed Lead Acid 
4,000 Ib 48in 6%in 
45 Yin біп 
4,500 Ib 48in 6%in 
Maintenance Free 
45in 5 in 
3,300 Ib 45іп 5Min 


BIGJOE 


Manual-Lift/Powered- 
Drive Pallet Jack 


Propelled by an electric motor to reduce the physical effort 
required to move loaded jack over long distances or up 
inclined surfaces. The handle must be manually operated to 
raise, lower, or hold forks. More compact, lightweight, and 
easier to maneuver than fully powered pallet jacks. Motor 
is powered by a rechargeable battery. Drive controls and a 
battery-charge indicator are located on the tiller handle for 
quick access. 


Width Width Item 
Across Forks Between Forks Overall LxWxH No. 
27 in 15 in 62inx27inx51in 278003 


шш 


Powered Pallet Jacks 

An electric motor both propels the pallet jacks and raises 
and lowers their forks. Reduces the physical effort required 
to operate and move loads over long distances, or up 
inclined surfaces. Electric drive and lift mechanisms, vari- 
able forward/reverse speeds, and push-button operation 
require minimal operator effort. Motor is battery powered 
(battery included). 


478N30 


Width Width Overall 

Across Between Item 
Forks — Forks L w H Brand No. 
27in  15in 63%in 27in 49іп BigJoe  32H818 
27in 14%in 70in  27in 52іп Dayton 478N31 
27in  15in 70%in 27in 51in BigJoe 59GW38 
27in 14 іп 70in 2/ in 52in Dayton 478N30 
21 in 10 іп 70 іп 22 in 52in Dayton 55Р065 
27 in 16 іп 70 іп 28 іп 52in Dayton 55Р064 


MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. [= 
Pallet Lifters, Level Loaders, & Tilters Details on page А1. 


High-Lift Pallet Jacks 


= Steel frame 


Manual jacks have a foot pedal or handle that operators pump to acti- 
vate the hydraulic pump and lift the forks. 


Powered-lift/manual-push jacks can lift loads faster with less physi- 
cal effort. An electric motor activates a hydraulic pump to lift and lower 
the forks and keep them positioned at any height within their travel 
range. Motor is powered by a rechargeable battery and controlled with a 
push button. Jacks must be pushed or pulled by hand. 


Load Width Width Handle Item 
Capacity Across Forks Between Forks Type ForkStyle Мо. Manual 
Manual High-Lift Pallet Jacks 11K273 
Hand Pump Lift Control 
2.200 Ib 21 V» in 9in Tiller Narrow — 2PLH9 
i 27 in 14 іп Tiller Standard 2PLH7 
3.000 Ib 20 n in 8in Tiller Narrow 11K277 
F 27 in 14 Ve in Tiller Standard 11К278 
Foot Pump Lift Control 
1,100 Ib 27 in 14 in Raised Standard 11К273 
2.200 Ib 20 % in 8in Dual Tiller/Raised — Narrow 11К275 
B 27 in 14 in Dual Tille/Raised Standard 11К276 З 
Powered-Lift/Manual-Push High-Lift Pallet Jacks Powered-Lift/ 
Hand Pump Lift Control Manual-Push 
3.000 Ib 20 іп 8in Tiller Narrow 11К280 11K281 
: 27 in 14 0 in Tiller Standard 11К281 


Powered- 
Lift/Manual- 
Push 
6WUA48 


Corrosion- 
Resistant Manual 
2RDN8 Powered 
4FE90 


SOUTHWORTH 


тейт work fastet, safer, and easier 


шш 


Bishamon? 


Stationary Pallet 
Level Loaders 


Turntable top allows easy rotation of load. 


Roll-On Powered 
444F36 


EE soumwonr 


тайпа той fastar, iin ond голи SOUTHWORTH 
. А Built-in fork pockets make relocating pallets easy. Low-friction, bearing-supported turn- 
Container Tilters table top is easily rotated, with a center pivot and cross bar. 
Raise and tilt bulk bins, totes, gaylords, crates, and containers on Compression Spring—No need for manual adjustments or tools. 


skids or pallets to allow operators to easily access the contents. Forks | Pneumatic—Pressure-adjustable air bag automatically positions load with 75 psi of 
have a 90-degree range of motion and can position loads at any angle | shop air. 38TA15 includes vinyl bellows. 4FE90 is powered with a foot valve. 


within that range. Hydraulic—Work on standard 115V power. 444F36 is a roll-on unit for use with hand 
Manual tilter requires operators to pump the handle to activate the pallet trucks. 
hydraulic pump and lift and tilt the forks. Load Raised Lowered Item 
Powered-lift/manual-push tilters can raise and tilt loads faster Lift Mechanism Lift Mobility Capacity Height Height Platform Size Brand No. 
i Я f Corrosion-Resistant Manual Pallet Positioners 
with less physical effort. Motor is powered by a rechargeable battery Compression Spring Automatic Lift 4,500lb 27%in 9in 43%іп Па Southworth 2RDN8 
and controlled with a push button. Tilters must be pushed or pulled Manual Pallet Positioners 
by hand Automatic Lift 4,0010 27%in 9Уіп 43% іп Dia Dayton — 45NC12 
А Compression Spring Automatic Lift 4.500 Ib 27 “іп 9%in 43% іп іа Southworth 38TA16 
Width Width Automatic Lift — 28 in 9%in 43%іп Па Southworth 427016 
Load Across Between Handle Item Automatic Lift 4,00010 30% іп 10%in  43inDia Bishamon 100448 
Capacity Forks Forks Type — Fork Style Brand No. Pneumatic Automatic Lift 4.500 Ib 27%in 9 2in 43%іп Па Southworth 47017 
Manual Container Tilters Automatic Lift — 27%in 9%in 43%іп Па Southworth 38TA15 
Hand Pump Lift Control Powered Pallet Lifters 
2,200 Ib 22 in 9 in Tiller Standard Dayton 331/285 Hydraulic Automatic Lift 2,000 16 321/віп 81/віп 43%inDia Southworth 36Y006 
Powered-Lift/Manual-Push Container Tilters y Automatic Lift 4,0001b 321/віп 8'Ysin 43%іп Dia Southworth 36Y007 
Push Button Lift Control Pneumatic Electric Lift 2,0001) 33 sin 974ein 43%іп Ша Southworth 4FE90 
2,0001. 240і  116in Raised — Standard Southworth 6WU48 Roll-On Powered Pallet Lifters 
4,000 Ib ^ 26 %in 14 in Raised — Standard Southworth 6WU49 Hydraulic Electric Lift 2,5000 — 30in — 1%in 43% inx48in Southworth 444F36 
1172 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MATERIAL HANDLING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Stackers 


Stackers Information 


Straddle Stackers 
Outrigger legs positioned outside of forks for stability. 
= Typically lighter and more compact 
than counterbalanced stackers 
= Can maneuver in aisles and other tight spaces 
= Forks can completely reach the ground, 
which allows them to lift any type of pallet or 
skid as long as there is sufficient clearance 
between it and the stackers' legs 


Fork-Over Stackers 
Outrigger legs positioned directly underneath 
forks for stability. 
= More compact than straddle stackers 
and counterbalanced stackers 
= Can maneuver in aisles and 
other tight spaces 
= Can only lift open-bottom 
pallets, skids, or containers 


Counterbalanced Stackers 

Don't require outrigger legs to stabilize them. 

= More weight behind their forks 

= Can get closer to loads than fork- 
over and straddle stackers 

= Can lift closed-bottom and open-bottom pallets 
and skids and place them in areas where 
stackers with projecting legs could not fit 


Fork-Over 
2JFE7 


Straddle 
5RRZ4 


Straddle, 
Invertible Forks 
1XGF5 


Straddle 
53ZA10 


Counterbalanced 
2ENE2 


Presté 


Powered Stackers 


An electric motor both propels the stack- 
ers and raises and lowers their forks, 
reducing the physical effort required 


pare 


co 


Industrial Products, Inc. 


Powered-Lift/ 


Fork-Over 


to operate them and travel over long Manual-Push 32H823 
distances, inclined surfaces, sloped 
floors or ramps. Motor is powered by a Stackers 


rechargeable battery (included). 


Raise loads faster with less physi- 


Load Fork Size Lifting Overall Dim. Item cal effort than manual stackers. 
Capacity | 1 W HeightRange L w H Brand No. An electric motor activates the 
Straddle:Stackers hydraulic pump to raise open-bottom 
Fixed Forks уағашіс pump 15е ор 0! 
3,00010 | 42in 4іп 1іпі01088іп| б7іп 58in 83 5%іп BigJoe  53ZA10 pallets, skids, or containers. Motor is 
Adjustable Forks powered by a rechargeable battery 
“іп (іп into5ft2in | 62in  56in  7672in BigJoe  532A06 $ 
“іп “іп into9ft8in | 65Y?in 56in  82Y»in BigJoe  532A08 (included). Stackers must be pushed 
42in біп 3¥%intoSft2in| 68in 58п вош 10 — ree or pulled by hand; best suited for 
73 nto Presi applications where loads will be 
220016 | 42in біп 3¥%intoBftSin| 74in —58in “ыр 10 2JFEG moved short distances. 
4 i ҮЛ 7 " i 
юп бп — 194019 | тат sgin Ginto Presto од Load |  ForkSize Lifting Overall Dim. нет 
қ : 3 Vi into ; : 99into Presto Capacity L w Height Range L w H Brand — No. 
42in біп 12 tt in Мі — 58in “зл Lits — 2ENE Straddle Stackers 
45 %in 4%іп 1%into9ftGin| 72in 58 in 90in Dayton 55Е796 Adjustable Foks ТЕЕ ЕИ ei ——— 
35001 Бир 4%in 100110 | тт ^ sBin 90п Dayton  SSEZOS "vm m vo x m = " 1215 E Ш Е оп = 
ИП Stackers 2.200 Ib in in 5 in to 9 ft In In 58 in In ayton 
Fixed Forks 42in 4in 136into11ft6in | 66 ^ in 4e nto 89 іп Dayton 5RRZ6 
42in біп 3¥%into5ft2in) 67in 32in 78іп Presto 3CGC4 Adjustable Invertible Forks 
2,200 Ib ; ; я Р ; A ; Presto 25in 3іп linto6ft4in (44 іп 25%in 92in Wesco 1FC46 
42in біп 3¥%intoSft2in) 67in  32in 78п уй  —JFE7 1000 30n Зіп Tinto4ft8in | 48in 320іп 72in Wesco 1XGFA 
4 in 6%in iinto5ft2in | 63%in 32in 75 %in Big Joe  53ZA07 , 30in 3in  1into5ft4in | 48in  32in 80іп Wesco 1XGF5 
Counterbalanced Stackers 30in  3in 1 in to 6 ft 4 in 48 in 32in  92in Wesco 1XGF6 
Adjustable Forks Fork-Over Stackers 
= т n i А В ` Presto Fixed Forks 
11001:/ 30in Зіп 1%intoSft2in) 92in 350  86in |; 2ЕМЕ2 10001b |26%in 5%in 4%into5it |43%in 26%in 73 %in BigJoe 32Н821 
2200p 42m 4n 2intoBftBin | 106in 35%in 72 '&in BigJoe 307003 15001» 26%in 5%in 4%into5ft |43%in 26%in 73 in Big Joe 32H822 
, “іп (іп 2into10ft8in| 106in 35%in 831% in BigJoe 307094 2,0001 26%in 5%in 4%into5ft 43%in 26%in 73 in Big Joe 32H823 
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MATERIAL HANDLING 
Stackers & Lift Trucks 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Manual Stackers wesco 


distances. 
Load Fork Size Overall Dim. 
Capacity L W Lifting Height Range L w H Brand 
Straddle Stackers 
Adjustable Forks 
30 in 3in Tinto 4 ft 8 in 48in 320 іп  75in Wesco 
30 in 3in 1in to 4 ft 8 in 47 in 32 іп 72in Dayton 
1,000 Ib | 30in Зіп 1into5ft4in 47 in 32 in 80 in Dayton 
30 іп З іп 1into 6 ft 4 in 47 in 32in 92 in Dayton 
30 in 3in 3 ^ in to 4 ft 2 in 49 in 33 іп 66in Presto Lifts 
36 in 4in 2% into 5 ft3 in 56 in 54in 79 Yin Dayton 
2,000 Ib | 36in 4in 2% in to 8 ft 2 in 56 in 54in 69% in Dayton 
36 in 4in 2% into9ft10in | 56in 54іп 79%in Dayton 
Fixed Invertible Forks 
350 Ib 22 іп 3 %in 2 into 11 ft 8 in 43іп 43 іп 78 іп Genie 
22%in Зп 3%1пі01319іп | 43in 43%in 91in Genie 
40010 | 22%in 3%in 3¥%intol0ft5in | 43in 43%in 677 іп Genie 
50010 | 22%in 3%in 3%into5ftilin | 43in 43 ^in 67 Фіп Genie 
Fork-Over Stackers 
Adjustable Forks 
750 Ib 18 in 3in Ye in to 4 ft 6 in 30in 21%in 60%in Dayton 
18 in 3in 5 % in to 4 ft 6 in 32 in 24in 60 in Wesco 
Fixed Forks 
20001p —43in 6 Ain 3 Yinto 8 ft2in 63in 28 in  72in Dayton 
i 43in 6%in 3%into9ft1Oin | 63in 28'^in  82in Dayton 
3,000lb| 43in 6%in  3into5ft3in 63in 28 ^in  80in Dayton 
Fixed Invertible Forks 
40010 229іп 36іп 3%into10ft5in | 3434in 27in 677 іп Genie 
500 Ib | 22 ^ in Зіп 3'^into5bftltin | 34%in 27in 67 in Genie 
Counterbalanced Stackers 
Fixed Invertible Forks 
35010 | 22 Yin 3 in 3 ^ into 11 #8іп | 28 ^in 43 іп 78 іп Genie 
400 Ib | 22 Yin 3in 3 іпіо 10 #5 іп | 28 іп 43 іп 67 in Genie 
50010 | 22 ^ in 3in 3 о іпіо5 #11 іп | 28 ^in 43 іп 67 in Genie 
_. Daytoni "m 


Manual Platform Lifts 


Suitable for intermittent use and applications where loads will be moved and 


lifted over short distances. Compact footprint can maneuver in tight spaces such 
as aisles, loading docks, and store rooms. Can also be used as adjustable-height 


work tables and for feeding materials into machines. 
Manual platform lift trucks have the outrigger legs positioned directly under- 
neath the platform. 


Manual platform lift trucks/stackers have a removable platform and adjust- 


able-width forks. The platform is used for moving and raising loads that are not 
stored on pallets or skids, and the forks are used for moving and raising loads 
that are stored on pallets and skids. 

Manual hand-truck-style platform lifts have two large rear wheels and are 


tilted back and rolled to move loads for short distances. The nose of the platform 


sits on the ground when the trucks are upright, for easy loading of items onto 
the platform. 

Portable manual platform lift trucks have a handle and additional set of 
wheels mounted to the top of the frame that allow them to be tilted back and 
loaded into and out of vehicles when empty. The outrigger legs are positioned 
directly underneath the platform. 


Load Platform Dim. Lifting Overall Dim. Item 
Capacity L Ww Height Range L Ww H Brand Мо. 
Manual Platform Lift Trucks 
Steel Fixed Base with Hand Winch Chain/Cable Lift 

750 Ib 22in 22іп 534into54in| 32in 22in 60 %in -- 8А125 

30 in 22in 5%intod54in| 32in 22in 60/іп Wesco 80ТҮ9 

Steel Fixed Base with Foot Pump Hydraulic Lift 
16 in 20in 5%іпі40іп 32in 22 ^in 48 in — 8Y719 
750 Ib 22in 22in 5%⁄into54in| 32in 22 ^in 60 ^in Dayton 2MPU7 
22in 30in 5%іпіс54іп 32in 30in 60%in Dayton 2MPU8 
22 in 30in 5%into54in| 32in 30in 60 ^in = 8A080 
25%in 21 іп 8into33'^in| 40in 23%6in 38%in Dayton 4ECW8 

880 lb | 25%in 21 ^in 8into47in 40in 23%6in 52%in Dayton 4ECWO9 

25%in 21 ¥%in 8іпі059іп 40in 23%віп 64%sin Dayton 4ECX1 

16 in 24in 5%into60in| 40in 25 іп  75in Wesco 9GNAO 

24 in 24in 5354into60in| 36in 25%in  72in Dayton 2МРТ2 

24 in 24in 534into68in| 40in  25'^in  80in Dayton 2MPT3 

24in 25 ^in 534into80in| 36in  25'^in  92in Dayton 2МРТ4 

10001 24in 24in 5%іпіо52іп 53%in 25іп ббіп Presto 16X837 
30 in 32in 59*4into60in| 44 in 32 in 72in_ Dayton 2МРТ5 

30 in 32іп 5%into68in| 44in 32in 80in Dayton 2MPT6 

30 in 32in 5 34 іп ќо 80іп 44 in 32 іп 92 іп Dayton 2MPT7 

30 in 24in 5%into80in| 40in 25 іп  94in Wesco 8EAC6 
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Adjustable and Fixed Fork units have a foot pump, and Fixed Invertible Fork units 
have a hand crank, that operators use to activate the stackers' lifting mechanism. Suitable 
for intermittent use and applications where loads will be moved and lifted over short 


Find even MORE on Grainger.com® 


Straddle 
Stacker 
4VME8 


Item 
No. 


ВЕЕХ2 
2MPT8 
2MPT9 
2MPU1 
16X838 
4VME8 
4VME9 
4VMF1 


4YZ81 
4Y282 
4YZ86 
4Ү784 


2MPU9 
445K89 


4VME2 
4ҮМЕЗ 
4VME1 


4YZ85 
4Ү783 


18Ғ634 
18Ғ633 
18Ғ632 


Lift Truck/Stacker 
4ECW6 


Fork Over 


Stacker 
4YZ83 


Counterbalanced 


Load Platform Dim. Lifting Overall Dim. 
Capacity Е w Height Range L w H 
30 in 32 іп 6 in to 63 in 54 in 34in 79 in 
2,000 Ib | 30in 32 in 6 in to 98 in 54 in 34 in 120 in 
30 in 32in  6into118in | 54in 34 in 84 in 
3,000 Ib | 30іп 32 in 6 in to 63 in 54 in 34in 81 %in 
Stainless Steel Adjustable Base with Foot Pump Hydraulic Lift 
750 Ib 30 in 22in 5934into54in| 32in 22%in 6072 іп 
Manual Platform Lift Trucks/Stackers 
Steel Fixed Base with Foot Pump Hydraulic Lift 
880 Ib 25%іп 22%in 3%into47in| 40%in 23 віп 56 Yin 
25%in 22%in 3%intod59in| 40%in 23%6in 67 іп 
Manual Hand-Truck-Style Platform Lifts 
Steel Fixed Base with Foot Pump Hydraulic Lift 
750 Ib 22 in 22in  '^into54in | 32in 22 %in 60 іп 
22 in 30in X Vinto54in | 32in 30in 60 %in 
Portable Manual Platform Lift Trucks 
Steel Fixed Base with Hand Winch Chain/Cable Lift 
20 in 20in 34into58in| 28%in 20іп 66 in 
500 Ib 20 in 24in 6 4into59in| 28 ^in 27 йіп 69 ^in 
20 in 20in Yintod55in | 30in 30%in 66 іп 
Aluminum Fixed Base with Hand Winch Chain/Cable Lift 
400 Ib 20 in 20in 3 %іпіс58іп 33%in 20іп 66 іп 
20in 24in 6% into 60in| 33 vein 27 іп 69 %6іп 


Stacker 
18F632 


Brand 
Dayton 
Dayton 
Dayton 
Dayton 


Wesco 


Dayton 
Dayton 


Dayton 
Dayton 


Dayton 
Dayton 
Dayton 


Hand-Truck-Style 
2MPU5 


Item 
No. 
4VME4 
4VME6 
4VME7 
4VME5 


445K88 


4ECW6 
4ECW7 


2MPUS 
2MPU6 


26Y451 
26Y452 
26Y453 


1XFE4 
1XFES 
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MATERIAL HANDLING 
Platform & Scissor Lift Tables 


Steel with 
Chain/ 
Cable Lift 

38ER33 


Steel with 
Hydraulic 
Lift 
8CL64 


Aluminum with 
Chain/Cable Lift 
1XFD4 


E 


Powered-Lift/Manual-Push Platform Lift Trucks 


An electric motor activates the lifting mechanism, to raise loads faster and with less physi- 
cal effort than manual platform lift trucks. Must be pushed or pulled by hand; best suited 


for applications where loads will be moved over short distances. Motor is powered by a 


rechargeable battery. 
Load Platform Dim. Overall Dim. Item Platform Trucks 
Capacity L w Lifting Height Range L W H Brand No. = Load capacity: 300 Ib. 
Steel Fixed Base with Push Button Hydraulic Lift y ; " 
22in 24 in 534 in to 60 in 36in 25%in 72in Wesco  8CL64 Used to move and lift heavy gas cylinders for short distances, such 
1,000 1b | 30in 32 in 5%into60in | 43%in 32in 72:  Wesco  1XGFÍ as onto vehicle beds or storage platforms. Curved frame cradles 
30 in 32in 5 % in to 68 in 43 іп 32in 80in Wesco  1XGF2 i i i i j 
Steel Fixed Base with Push Button Chain/Cable Lift cylinders, and chains secure cylinders in place. Ship assembled 
1250 |  19in 23 % in 5 V^ in to 76 in 33in 24іп 86%in Dayton 13x479 | and include two 5" swivel casters and two 5" rigid casters. 
22016 19 іп 2334 in 5 % in to 67 in 33in — 24in 79%іп Dayton  38ER33 тА 
- - = : = : = Lifting Overall Overall Overall Item 
400 Ib _ 19 іп = 23 34 in 5 Yo in to 76 in 33 in 24 in 88in X Dayton 13X481 Description Height Max. Length Width Height No. 
Aluminum Fixed Base with Push Button Chain/Cable Lift Hydraulic Foot | s "T i 
1250 | 18%in  23%in 5%into72in | 36%in 23%in 85%sin -- 1XFD5 Pump-Operated 40in 20%in 29%⁄4in 52іп 261609 
175 Ib 18 ^ in 23 V^ in 5 %in to 57 in 36 іп 23%in 70%6in — 1XFD4 Winch-Operated 40 in 20%in 29 in 58in X 26W610 
A Platform Dim. Overall Dim. Maximum 
Dual Scissor Load Lifting Item 
Table Capacity, 1 w L wW H Height Brand No. 
47001 Manual Mobile Scissor-Lift Tables 
Single Scissor Type 
33016 | 28in 17%in|37%in 17%in 36in  29in Southworth 4ZC04 
40016 |27 %in 17%іп 30%in 17%in 3676in 29Y4in Dayton ЗКВА6 
550 Ib 31 іп 19%in| 38%in 19%in 36%in 31%in Southworth 47605 
32%in 19%in| 42in 19%in 36in  36in Dayton 33W288 
600 lb | 32in 20 in 40 in 20 in 40 in 33in Southworth 437J79 
32іп 1994in| 43in 20in 38 іп 35іп Dayton 35КТ59 
$600 зәт 20 |32%in 20%in 10%in 30%in 81801 31905 
32in 19%in 36 йіп 19%in 39in 35%in Dayton 6 W803 
1,000 1b "gri 31 %in | 65% in 31%in 38in 35 in Dayton 47018 
1 Easy-Transfer 1100p 35 111 23 in) 42in 23 %in 3734in 36 іп Southworth 4YZ96 
- Table i 39 іп 20%in| 50in 20%in 39%in 39%in Dayton 33W286 
a Zl | a a 121 
Dayton (ТЕГ es LI x - - - m m 
soumwortH ОБО Sb ne | dem б dm 39 — Bern. WO 
| . = . Dual Scissor Type 
Manual Mobile Scissor-Lift Tables вы | 32n 20in | 82%in 20%in 14%in 50in Peoh эзш 
= Corrosion-resistant carts are made of stainless steel; all others are steel 39%in 20%in| 50in 20%in 63іп 63іп Dayton 33W295 
zr foot pump i conto "x EE EE a 
= Dual scissor types are designed for higher-lift applications 15001b| 48in 24іп |5034in 24in 40і  59in Dayton 427001 
A scissor-style support frame allows the platform to be raised or lowered to a wider Corrosion: Resistant Manual Mobile Scissor-Lift Tables 
range of heights than post-lift tables. The platform sits close to the ground when fully ah b 127% ур 17Winil363ii 17%п 34%іп 29in = 2TKX9 
lowered, for easier loading of heavy items. 55010 | 31in 196іп 33 иіп 21Y4in 33%in 33 %in = 2TKY3 
" " n : " mm E 1⁄4 | 1 | і Yj | 10 | рага 
Corrosion-resistant tables resist rusting when exposed to high humidity, moisture, 1:200 0. 32 21 13%, 37 Ben Se Sen -- ҚҰ 
frequent cleaning, and chemicals. Wheels have polyurethane treads that resist expo- Dual Scissor Type 
sure to chemicals and moisture and won't mark floors. 220 Ib |27 Yin 17% in| 37 т 17Міп 33% 51п —__2TKX8 
д : 80010 |35 ^in 20in |39'^in 20in 39%in 50%іп — 2TKY1 
Easy-transfer tables have platforms with ball transfers for easy loading of flat- Easy-Transfer Manual Mobile Scissor-Lift Tables 
bottomed items onto or off of the platform. A side lever raises or lowers the ball Single Scissor Type жаты та ама GR DU PP 
i Е i In In 21n 21П 4 |n 4 |n ayton 
transfers. When transfers are raised, items can slide on the platform. When transfers 99010 | 40in 20in | 48in 24%іп 4634in 4634in Dayton —2MPP& 
are lowered, items cannot slide on the platform, keeping them stable as the table is 1,4018. 40in  20in | 48in 21іп 46%in 46%in Dayton 2MPP7 
moved. 2.200101 40in  20in | 48in 23%іп 45 йіп 45%in Dayton 2МРР8 


Hydraulic 
Foot Pump 
26W609 


шш 


Manual Cylinder Lift 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Winch 
26W610 


1175 


MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. =F 
Scissor Lift Tables Details on page A1. E 


Hydraulic 
8TTAO 


Fixed Platform, 


Fixed Platform, Foot Control 
Push Button 19A868 
60NH58 


Ww 


Fixed Platfrom, 


Foot Control Turntable Platform, 


4ZC12 Push Button 
60NH63 
" ® Dayton SOUTHWORTH 
Quiet & Precise Bishamon Errem 
ы ома e Stationary Electric Scissor Lift Tables 


Raise or lower heavy items to convenient working levels, reducing the risk of 
worker injuries. Feature hydraulic lift mechanisms with push-button or foot 


lift controls. 
Turntable platforms offer easier access to loads. 
Load Platform Dim. Lifting Height Item 
Capacity - L w Min. Max. Brand No. 
Fixed Platform 
Push Button 
4 SOUTHWORTH J; ® 550 Ib 40° 23%" 2 іп 30in Bishamon 47063 
елі іошнноин Биһатоп "yeu 40° 93W — 2 Ain 30in  Bishamon 42064 
= i 40° 24" З йіп 30 in Dayton —— 35KT53 
Powered-Lift/Manual-Push 1,500 Ib 48 24" 8 in 39 in Dayton 60МН59 
Е z Е 48" 24" 8in 39 in Dayton 60МН60 
Mobile Scissor-Lift Tables 48" 36" 6%in — 4234in Southworth 4317 
- 2,000 Ib 48" 36" 8 in 39 in Dayton — 60NH55 
= Push button lift control 48" 36" 8 vin 38 “іп  Bishamon 454260 
| қ А А ТЕРЕ 48 48 8 in 38 in Dayton — 60NH61 
Raise loads faster and with less physical effort than manual lift tables. Scissor style 300 Ib 5f 24 КЕЛІ 489%іп ^ Bishamon  2MNWS 
support frame lets the platform be raised or lowered to a wider range of heights 48 28 856 in 42%іп Bishamon 45А265 
than post-lift tables. Platform sits close to the ground when fully lowered, for easier dioit 18, 56, an en 828791 sondag 
n В f In ЗІП Ishamon 
loading of heavy items. Tables have brakes or floor locks that can be engaged to 1877 24: Tin 43 Vein Southworth 431/85 
prevent them from moving unexpectedly. An electric motor activates the hydraulic 48%" 36 7 іп 43 %in Southworth 437.82 
lifting mechanism to raise the platform. Motor is powered by a rechargeable battery | - 4.000 Ib 48 48. 8in 39 in Dayton — 60NH62 
d controlled with a push button. Must be pushed or pulled manuall 4400 1b | 55% 31% теш 386 n= Bisnamon — ТТІ» 
an p . р р y. 56" 32 тіп 43 %in Southworth 437184 
Quiet and Precise tables have a linear actuator that raises or lowers the platform 5.000 lb 56" 32° 10 in 48 in Dayton ВОМН57 
А " . i: n à 72" 48" 7 Vin 43 іп Southworth 437.80 
more quickly, quietly, and accurately than tables with hydraulic or hand-crank lifting 79" 4g 834 in 48 in Dayton 60NH58 
mechanisms. Used in areas where noise must be kept to a minimum, such as high- | Foot Control 
tech manufacturing, retail stores, offices, and medical facilities. Battery-powered i 5 10, 54 іп one in Sou hwonh saus 
x А jl In ІП outhwol 
actuator is controlled with a push button. 1,100 ib 36" 20 Sain 314 in Southworth  5NP23 
; ; | 1,500 Ib 48 24° 6 VA in 4i ain Southworth 42607 
ы ee Overall Dim: ure liom 48" 24 B%in — 4i4in Southworth 42611 
Capacity L w L w H Height Brand No. 48" 44" іп 35in Southworth 194868 
Powered-Lift/Manual-Push Mobile Scissor-Lift Tables 2,000 Ib 48" 48" 8%in 41 “in Southworth 427012 
Motor Lift Mechanism & Single Scissor р ] 48" 48" 6 %4 in 42%іп Southworth — 9HULG 
1,0000 | 48in 24 in 59 in 36in —36in 42%іп Vestil 3EB99 48 50 58 in 35in ^ Southworth 194869 
15005 | 36/Ó —24im | 36in 36in — 36in 33 in Vesti — 6WU87 2,200 Ib 5770 AT 3% in 31 Yin Southworth — 20JK41 
і | 48in 24їп 59 іп 36in  36in 42 %in Vestil | 3EE10 57% 49' 3 V in 31 біп  Southworth 20ЈКА0 
Hydraulic Lift Mechanism & Single Scissor 48" 24 634 in 42%4in Southworth 194872 
55010 | 40in 24in | 55%in 26%in  39in 36 %in Southworth 8YDD6 4,000 Ib 48" 36" 6 9A in 42% in Southworth — 19A873 
6600 132 йіп 19%in | 34%in 19%in 34%in 35іп Bishamon 87007 48 48 6 9 in 42% in Southworth — 4ZC14 
Hydraulic Lift Mechanism & Dual Scissor Turntable Platform 
66010 | 39%in 20%in | 50in 20%in  37in 63%in Bishamon  8TTAQ | Push Button . - - - 
Quiet & Precise Powered-Lift/Manual-Push Mobile Scissor-Lift Tables 2,000 Ib 46" 3r ttin — 41 vein Dayton — 60NH63 
Linear Actuator Lift Mechanism & Single Scissor = E z 2,500 Ib 48" 24 9 in 45 in Southworth 497481 
жор 31n 20in 40in 201 370іп 33%in Southworth 2RDN5 3,000 Ib 48" 24 9 in 45in Southworth 43783 
36in — 24in | 42in  24in 37 %in 33Иїп Southworth 2RDN6 3,500 Ib 48 48 7%і 43%п Dayton — 60NH64 
50010 | 31 in 20in | 37%in 20in 37 %in 32%in Southworth 2RDN7 Foot Control . . - - - 
Linear Actuator Lift Mechanism & Dual Scissor 3,500 Ib 48 48 тіп 43 % іп _ Southworth 42015 
220p |31Уіп 20in 40 in 20in 37 %in Сі Southworth  2RDN3 Accessories a 
36 in 24 in 42 in 24in 37%in Сір Southworth 2RDN4 Electric Handle Control for Southworth Models Only Southworth 471603 
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MATERIAL HANDLING 
Post & Material Lifts 


Foot Pump 
Control - 1 Post 
42019 


Foot Pump 
Control - 3 Posts 
4DYG9 


Foot Pump 
- 5 Posts 
4ZD22 
Hand Winch 
Control - 4 Posts 
11A564 


WESEO 


Industrial Products, inc. 


oad 


Manual Mobile Post-Lift Tables 


= Steel platform 

Offer more open space below the platform to use for transferring and posi- 
tioning dies and other large, heavy parts. Floor locks prevent tables from 
moving unexpectedly. 

Foot pump control tables have a hydraulic lifting mechanism. 
Precise-positioning tables have a hand crank to give users more precise 
control over the position of the platform. Hand-crank lifting mechanism will 
not lose accuracy over time. 


Load Platform Dim. Maximum Item 
Capacity L w Overall LxWxH Lifting Height Brand No. 
Foot Pump Lift Control 
1 Lifting Post 
200 Ib i6in 16in 19 іпх1біпх311п 49 in = 47019 
1,000lb | 36in 18іп 39 14 in x 18 in x 30 ^ in 47 V» in Wesco  8AER7 
30in 20іп 30 in x 20 in x 30 in 48 in Wesco 4DYG3 
2,000 Ib | 30in 30іп 30 in x 30 in x 30 in 46 in Wesco 4DYG4 
36in 24іп 39 іпх24іп х37іп 59 in Wesco  9HY40 
60000 | 48in 32in 51 %inx 32inx37in 59 in Wesco 9НТ93 
3 Lifting Posts Р _ 
500 Ib 18in 18іп 40 in x 18 in x 31 in 49 in — 47020 
1,0001:1 | 36in 20іп 42 in x 20 in x 36 in 54 іп — 47021 
60in 30in 60іпх30 4inx31 in 49 in — 2TKZ1 
60in 30in 60 in x 30 in x 30 in 48 in Wesco 4DYG6 
20000 | 72in 30іп 72 in x 30 in x 30 in 48 in Wesco 40Ү67 
96in 30іп 96 in x 30 in x 30 in 48 in Wesco 4DYG8 
120in 30in 120 in x 30 in x 30 in 48 in Wesco  4DYG9 
5 Lifting Posts _ и 
36in 24in 42 in x 24 in x 36 in 54 in = 47022 
2.000 Ib 36in 24in 39 4inx24inx30 Vin 47 V» in Wesco 97758 
р 36in 30іп 42 in x 30 in x 36 in 54 іп -- 47024 
48in 32in 51 %inx 32inx 37 in 59 in Wesco  8PE49 
36in 24in 52 іп х24іпх41 “ein 54 in = 2PLH2 
4,000 lb | 36in 30іп 52% inx 30inx 41 “ein 54 in = 2PLH3 
42in 30іп 42 in x 30 in x 54 in 54 іп Dayton 35KT39 
6,0001: | 48in 32in 5934inx32 in х 39 76 in 54 in — 47027 
Precise-Positioning Hand Winch Lift Control 
4 Lifting Posts 
2.000 Ib 36in 24in 36 in x 24 in x 42 in 42 in Dayton 11A564 
, 48in 30іп 48 in x 30 in x 42 in 42 in Dayton 114565 
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General Purpose, 
Fixed Base 


| 4Ү287 


High-Stability, 
Fixed Base 
18F646 


1 
Genie. 


A TEREX BRAND 


Material Lifts 


РЦ 


Heavy-Duty, 
Fixed Base 


Compact, 
Fixed Base 
18F655 


Use telescoping masts to lift objects and position them in high places. Wheeled 
vehicles have steel bases that can fold up when not in use. Flat pallet forks (4Ү271) 


are required to lift pallets. 


Heavy-duty manual material lifts have large-diameter solid-rubber-tread rear 
wheels that allow them to roll over rough terrain and uneven ground. 

High-stability material lifts have built-in levelling jacks on their outrigger legs 
that level and stabilize the lifts. Used to raise and position lighting and sound rigs, 
scenery, and other equipment in theaters and live-performance venues. Also used for 
construction or contracting applications that require maximum stability when lifting 


equipment. 


Compact air-powered material lifts have a telescoping mast and platform that 
are raised and lowered with a pneumatic piston. Piston can be powered by an 
optional refillable C02 tank or other compressed-air source, and is controlled with a 


pistol-grip handle. Compact footprint. 


Load Lifting Height 
Capacity Min. Max. 
General Purpose Manual Material Lifts 
Adjustable Base 


Item 
Fork Length Width Across Forks No. 


800 Ib 6in 196 in 25 іп 23 Yin 4YZ90 
1.000 Ib 6 in 79 in 25 in 23% іп 4Y294 
: 6in 137 ^ in 25 in 23 Yin 4Y288 
Fixed Base 
650 Ib 6in 312 Yin 27 in 23 іп 4Y292 
800 Ib 6in 196 in 27in 23 Yin 4Ү789 
біп 254 іп 27in 23 V in 4Ү791 
1.000 Ib 6 in 79 in 27 in 23 ^ in 4Y293 
: 6in 137 ^ in 27 in 23 Yin 4Ү787 
Heavy-Duty Rough-Terrain Manual Material Lifts 
Fixed Base 
6in 155 in 25in 23 V in 3RAT8 
650 Ib біп 222 іп 25 іп 23 іп ЗВАТ9 
6in 288 in 25 іп 23 Yin 3RAU1 
High-Stability Leveling Manual Material Lifts 
Fixed Base 
650 Ib 6in 312 Yin 27 Vb in 11 7 in to 30 in 18F647 
800 Ib 6in 254 % in 27 ^ in 11 1^ in to 30 in 18F646 
Load Lifting Height Item 
Capacity Min. Max. Platform Length — Platform Width No. 
Compact Air-Powered Material Lifts 
Fixed Base 
300 Ib 41 in 149 % in 24 in 24 in 18F655 
250 Ib 54 in 220 % in 24 in 24 in 18F656 
Lifting Attachments for Genie Material Lifts 
Adjustable Tubular Fork 4YZ70 
Flat Fork 4YZ71 
Lift Boom 4Ү772 
Load Platform 4YZ73 
Wheel & Stabilizer Assemblies for Genie Material Lifts 
Rear Transport Wheel Assembly 4Ү215 
Captive Stabilizer 18F645 
Control & Pneumatic Components for Genie Air-Powered Material Lifts тер) 
C02 Tank 18F657 
Regulator 39FW21 
Control Assembly 39FW22 


MATERIAL HANDLING 
Warehouse Vehicles & Forklift Accessories 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


35LR57 


35LR60 


Warehouse Vehicles 


= To find replacement parts, go to Grainger.com® 

Emission-free, fully electric vehicles help keep products, heavy materials, equip- 
ment, and people moving efficiently through your facility. Rugged construction 
features a powder-coated welded steel frame and diamond plate-patterned 
body with acrylic finish over polyester primer. Safety yellow color. 


(Е) CUSHMAN 


model. HD model has rear wheel hydraulic drum brakes. XD models have front 
and rear hydraulic brakes. 


Minute Miser "—Quick 3-wheeled transport has a flip-down seat for an addi- 
tional passenger or small cargo deck. Rear wheel mechanical drum brakes. 


Stock Chaser "—Maneuverable 4-wheeler has а 9.6-sq.-ft. cargo deck and 
slim design to work its way through narrow aisles and standard doorways. Rear 
wheel mechanical drum brakes. 


Titan? Series—Brawny, reliable 4-wheeled carriers have a spacious cargo 
deck to help boost productivity. Choose the versatile HD, or powerhouse XD 


Overall Overall Overall Seating Vehicle Load Towing Power Item 
Description HP Height Width Length Cargo Box W x Lx D Capacity Capacity Capacity Source Speed No. 
Titan Series 
Titan HD 2 Passenger 36V Electric 8 47 in 44 V in 114 in 41% in x 75 in x 2 in 2 2500 Ib 4,600 Ib 36V DC Battery 13mph 351854 
Titan XD 2 Passenger 48V Electric 16.8 47 in 44 V in 114 in 41% in x75 inx2 in 2 3000 Ib 8000 Ib 48V DC Battery 14 mph — 35LR57 
Titan XD 4 Passenger 48V Electric 16.8 47.5 in 44 Vo in 114 in 41% in x 53% in x 2 іп 4 3000 Ib 8000 Ib 48V DC Battery 14mph 35.858 
Minute Miser 
Cushman Minute Miser 8.25 39 in 30 in 85 in 23 in x 29 in x 4 in 2 550 Ib 2,000 Ib 24V DC Battery 10mph — 35LR59 
Stock Chaser 
Cushman Stock Chaser 8.94 48 in 29 % 884 in 29 in x 48 in 1 1000 Ib 5,000 Ib 24V DC Battery — 8.5 mph — 35LR60 
- = IRONguard’ 
S Forklift Accessories аы 


Seats feature adjustable backrest with suspension, fore апа AFT side rail, document bag, and 
universal mount. Seat belts are retractable with 2" wide belt material. Safety light projects a 
blue warning light onto floor behind forklift to alert pedestrians. Strobe light includes impact- 
resistant casing with mounting plate. Head light includes adjustable mounting bracket. Safety 
front and side lights include adjustable mounting brackets. Tail light includes running, brake, 
and reverse light. Mirror is curved and constructed of high-visibility impact-resistant metal and 
polypropylene. 


19ND81 


Fork Length 


36 in 42 іп 48 in 60 іп 
Load Item Item Item Item 
Capacity Fork Thickness — Fork Width Brand No. No. No. No. 
Forklift Forks 
3,000 Ib 1% in 4in — 19ND73 | 19ND74 | 19ND75 — 
5,000 Ib 1% in 4in = 19ND76 | 19ND77 | 19ND78 | 19ND79 
Item 
Description Includes Brand No. 
Forklift Seat and Seat Belts 
19ND84 Forklift Seat Mechanical Suspension Integrated Into Backrest = 19ND80 
Forklift Seat Bel Mounting Hardware — 19ND81 
; ; Full Suspension with Dustproof Mantle, 
Premium Forklift Seat Weight Adjustment and Microswitch — 19ND82 
19ND82 Premium Forklift Seat Belt Mounting Hardware — 19ND83 
Item 
Item Includes For Use With Brand No. 
Accessories 
Safety Light Blue LED Mounting Hardware Forklift Trucks lronguard — 48WH75 
Forklift Red Strobe Light Wiring Lead Forklift Trucks — 19ND84 
Forklift Basic Head Light Wiring Lead Forklift Trucks — 19ND86 
Safety Front Light Mounting Hardware Forklift Trucks Ironguard 53KJ79 
Safety Side Ligh Mounting Hardware Forklift Trucks lronguard 53KJ78 
Forklift Basic Tail Light Wiring Lead Forklift Trucks = 19ND87 
19ND87 19ND88 Forklift Mirror Mounting Plate and Hardware Forklift Trucks — 19ND88 
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MATERIAL HANDLING 
Fork Truck Platforms, Booms, & Rams 


Fork Truck Work 
Platforms and 


Accessories 


= 1000-Ib. capacity 

= Powder-coat finish 

Use platforms to lift personnel along 
with light tools and equipment, allow- 
ing work and inspections to be safely 
performed on elevated equipment. 
Include 42" railing, 4" toe guard, safety 
strap, and lock. 

NOTE: OSHA requirement; before platform is 
purchased contact the manufacturer of the 
fork lift before using the platform, as the load 


label affixed to the forklift truck will need to 
accommodate the platform load. 


DAYTON 

Feature autoclosing entry door with 
lanyard attachment rail. Double-Door 
models have 2 autoclosing entry doors, 
allowing access from both sides of 
platform. 


Description Base Length 
Dayton Assembled Forklift Work Platform 
in 
Single Door 48 in 
48 in 
x 
in 
Double Door 48 in 
48 in 
Ballymore Forklift Work Platform 
36 in 
Unassembled 40 in 
48 in 
36 in 
Assembled 40 in 
48 in 
Item For Use With L 
Dayton? Accessories 
Sliding Tool Tray 5UEW2 8" 


BALLYMORE 


Heavy-duty forklifts feature 60"H 
screen that shields operator from 
the forklift mast. Rugged steel 
construction with a nonskid platform. 
Convenient 2" x 7" fork pockets 

are mounted on 29" centers. 4" 
swivel casters on base permit easy 
positioning. Ship flat in box for easy 
assembly or order assembled. 


ACCESSORIES 


Sliding Tool Tray—*" lip keeps 
tools and parts from sliding off. 


Overall Item 

Base Width Height No. 
36 in 66 in 5UEWO 
36 in 66 in 5SUEWT 
48 in 66 in SUEW2 
37 in 66 in SUEW6 
36 in 66 in SUEWS 
36 in 66 in SUEWA 
48 in 66 in SUEWS 
36 in 66 in 8E631 
48 in 66 in ВЕРА4 
36 in 66 in 9CRE2 
36 in 66 in 80792 
48 in 66 in 80793 
36 in 66 in ВХІД 

Item 

Ww H No. 
49" 1%" SUEWS 


Can be fork mounted with 71⁄2"W x 212"H fork pockets or carriage mounted 
with spring-loaded lock pin. Sturdy steel construction. 


Coil Lifting Rams—tTransport a variety of types 
of coiled materials and accommodate multiple 


core sizes. 
Load Pole Carriage 
Capacity Pole Length Dia. Class 
Coil Lifting Rams 
Fork Mounted-Inverted 
шш c 
in ^ in = 
3,000 Ib 4gin 4 %in - 
60 in 4% in — 
on 
in біп = 
5,500 Ib 48in 5%т — — 
60 in 556 in = 
Carriage Mounted 
24 in 4 № in 2 
36 in 4 15 in 2 
3,000 Ib 48in_4%in 2 
60 in 4 іп 2 
24 in 5 % in 2 
36 in 5 96 in 2 
5,500 Ib 48in 5 іп 2 
60 in 5 yb in 2 
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rugs. Replaceable. 


Item Load Pole 
No. Capacit Pole Length — Dia. 
Carpet Lifting Rams 
Fork Mounted-Inverted 

SUETS 1,800 Ib 144 іп 2%іп 
5UET7 2,200 Ib 120 %in 2%іп 
SUET9 2,900 Ib 108 “іп 2%in 
5UEUT Fork Mounted 
SUET6 1,800 Ib 144 іп 2%іп 
5UET8 2,200 Ib 120 %in 2%іп 
SUEUO 2,900 Ib 108 “іп 2%in 
5UEU2 Carriage Mounted 

1800p - 14%іп 2%іп 
5UEU3 i 144 “іп 29in 
SUEUS 2200 Ib 120 “іп 2%іп 
5UEU7 : 120 %in 2%іп 
SUEUS 2500 Ib 108 in 2%іп 
5UEU4 р 108 “іп 2%іп 
5UEUG 
5UEU8 
SUEVO 


Carpet Lifting Rams—High-strength, rotatable 
poles with tapered tips move rolls of carpet or 


Telescoping Forklift Boom 
426G82 
(Truck not included.) 


Caldwell 


Fork Truck Booms 


a 72"W x 2V?"H usable fork pockets 

= Include restraining chain with grab hook 

Provide extra reach to lift and move heavy items safely. 
Telescoping booms extend to a maximum horizontal reach of 12 ft. Feature 
alternate hook positions and a boom locking T-pin. 

Pivoting booms have all the features of a telescoping boom, and can also be 
adjusted vertically in five increments up to 40°. 

Reach Over boom is for use when clearance is a factor. Features swivel hooks 
with hook latches and multiple hook positions. 

Precision Lifting booms are compact, versatile units that turn a standard fork- 
lift truck into a portable crane. Hook travels approximately 20 ft. Can be adjusted 
horizontally and vertically with easy toggle button control. Feature self-contained 
12VDC power supply and 100 Ah battery with charger. 


Reach Over 
Forklift Boom 
41D511 


Max. Item 
Cap. Horizontal Reach Pocket Spacing No. 
Forklift Booms 
Telescoping 
Boom Hook 3ft to 6 ft, ; i ; 
3,000 Ib Lifting Hook 7 ft to 12 tt 22 in Outside Edge to Outside Edge 426082 
4,000 Ib. В 22 іп Outside Edge to Outside Edge 8AHG8 
6,000 Ib Tatto Aa Tt Adjustable 22 in Outside Edge to Outside Edge 87498 
8,000 Ib 22 in Outside Edge to Outside Edge 90163 
Fixed Length 
1,500 Ib 1 ft Fixed Length 18% in 41D504 
15 ft Fixed Length, Hook A 
2,500 Ib Adjusts 12 ft to 15 ft 41% in 41D507 
8 ft Fixed Length, Hook А 
4,000 Ib ‘Adjusts 4 ft to 8 ft 20% in 41D506 
Pivoting Forklift Booms 
Telescoping 
Boom Hook 3ft to 6 ft, ; i ; 
3,000 Ib Lifting Hook 7 ft to 12 ft 22 in Outside Edge to Outside Edge 426083 
3 
4,000 Ib. 7 ft to 12 ft Adjustable 22/ in SPR23 
6,000 Ib in 1 ft Increments 22% in 9CHT4 
8,000 Ib 22% in 9KZE2 
Reach Over Forklift Boom 
Fixed Length 
4ft to 6 ft, Adjustable i 
4,000 Ib in 1 ft Increments 20 in 41D511 
Precision Lifting Forklift Booms 
Telescoping 
Boom Hook 3ft to 6 ft, ; 
6,000 Ih Lifting Hook 7 ft to 12 it 22% in 410509 
Fixed Length 
12 ftto 14 ft Boom Hook, 15 А 
25001b ft Fixed Length Lifting Hook 41% in 410510 
6,000 Ib Boom Hook 3ft to 6 ft, 22% in Outside Edge to Outside Edge 410508 


Lifting Hook 7 ft to 12 ft 


Item 
No. 


Carriage 
Class 


SPVKO 
5PVJ9 
5PVJ8 


SUEV3 
SUEV2 
SUEV1 


SUEV6 
SUEV9 
SUEVS 
5UEV8 
SUEV4 
SUEV7 


©з гој озғә оого) 


5UEV4 
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MATERIAL HANDLING 
Fork Truck & Pallet Accessories 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


39Ј516 
Cylinders Not Included. 


Cylinder Caddies 


Caddies allow multiple cylinders to be lifted together using a forklift or pallet 
jack. All caddies have a maximum tank dia. of 9", except 10U481 and 10U482 
have a maximum tank dia. of 9.5". 


Caddy Dimensions 


Cylinder Item 
Cap. Cap. H w L Finish No. 
Forklift 
4 1,500 Ib 41 in 34 in 23in Orange Enamel 39J512 
1,500 Ib 46 in 34 in 23 in Orange Enamel 39J513 
600 Ib 35 % 38 in 35 % Red Powder Coated 100481 
6 1,500 Ib 41 in 34 in 33 in Orange Enamel 39514 
1,500 Ib 46 in 34 in 33 in Orange Enamel 39J515 
8 1,500 Ib 41 in 34 in 43 in Orange Enamel 39J516 
— 46 in 34 in = Orange Enamel 39J511 
Pallet Truck 
4 400 Ib 39 іп 16 in 39 Red Powder Coated 100482 


Fork Truck 
Lifting Hooks 


Include belt, hook, and 
tightening bolt. Cast-steel 
construction. Zinc-plated 


finish. 
Load Item 
Style Capacity Fork Pocket Size No. 
Single Fork, Single Swivel Hook 4,000 Ib 2/4inHx6i/^inW  22MW68 
Double Fork, Single Swivel Hook 4.000 Ib 2/5 inHx6Y:inW  22MW67 
Double Fork, Single Swivel Hook 10,000 Ib 3%inHx6%inW  22MW69 


Pallet Pullers ; 


Pull pallet to the rear of a smooth 
truck floor for forklift access. 29/"H 
heads are self-cleaning and unaf- 
fected by wood particles, paint, 

or grease. Из" proof coil chain 
included. Steel construction. 


Note: Not to be used for lifting. 


Single Scissor Action—Allow for 
wider jaw opening. Overall closed 
length: 1912". 


Double Scissor Action—1 -рс. 
curved heads have integral spurs 
for gripping pallet stringers. 


2A093 


Pulling For Chain 
Description Capacity Stringers — Length Јам Height Brand No. 
Pallet Puller Single 30001: Upto3Y2in 13 2 Win — 21XU18 
Scissor Action 9 50000 Upto5%in 30 2% in Dayton 3KR81 
6000 Ib ^ Upto5in 1297 13 in — 21XU19 
Pallet Puller Double 5000 1b ^ Upto3in 13" 2% in — 21XU20 
Scissor Action 5000 Ib ^ Upto3 in 30" 2 3A in Dayton 2A093 


1180 GRAINGER. 


ШТ 


Find even MORE on Grainger.com? 


3AA38 


35LU58 


xl 
Fork Truck Fork 


Extensions 
= Fit onto forks up to 2" thick 
= Pkg. of 2 


Include steel retaining strap and pin to prevent extensions from sliding off forks. 
Welded steel construction. 


Note: See OSHA 29 CFR 1910.178(a)(4-5) and ASME/ANSI B.56.1-1992 (7.35) for application 
guidelines. 


Fork Extension Min. Fork Item Fork Extension Min. Fork Item 
Width Length Length Brand No. Width Length Length Brand Мо. 
Fork Extensions 48 in 32 in — . 351042 
Includes Steel Retaining Strap 63 in 40 in — _ 35044 

48 іп 32 іп — 3851028 6in 84 in 56 in — 351445 

54 in 36 in — 851129 90 in 64 in — 351146 

60 in 40in Dayton 3AA38 96 in 64 in — 2KFH2 
4in 72 іп 48 in — 2KFG8 108 in 64 in — 35147 

84 in 56 in — _ 351030 6 “іп 72 іп 48 іп Dayton 3AA40 

90 in 64 in — . 351031 Includes Steel Retaining Pin 

96 in 64 in —  2КҒ09 Ain 108 in 64 in — _ 351033 

108 іп 64 іп 351032 120 in 64 in — 3534 

48 in 32in — 35135 5 in 108 in 64 in — . 351040 

54 in 36 in -- 350/36 120 in 64 in — 35/41 

60 in 40in Dayton 3AA41 6 in 108 in 64 in -- _ 351048 
5 in 72in 48in Dayton 3AA39 120 in 64 in — 351149 

84 in 56 in -- 35137 Rack 

90 in 64 in — 385138 Fork Extensions Rack — __ 351058 

96 in 64 in —  2KFH1 

108 in 64 in — _ 35LU39 

5TAF6 


Qaldwell 
Clamp-On Bucket Forks 


Designed to add forklift capability to an end loader. Feature open fork design 
and tool-free attachment. For use on buckets without teeth. Blade must be less 
than %" thick at the tip for proper attachment. 


Load Capacity Overall Item 
per Pair Fork Length Fork Width — Fork Height Load Center Height No. 
1,900 Ib 36 in 3in 2 in 18 in 11 %in  5TAF6 
2,500 Ib 42 in 4in 2 in 21 in 11 %in  5TAF7 
5,500 Ib 48 in 5in 3in 24 in 12Y&in 5TAF8 

Disc 

Turntables 

= Rotate pallets 360° 

= Steel construction 26W563 

Benchtop turntables allow workers to 

quickly gain access to all sides of the item TONES E item 


Capacity Dia. Н No. 
Benchtop Turntable 


- 21 to 
300 Ib 18 іп 32 іп 261/568 


being worked оп. Plates rotate smoothly оп 
ball bearings and include a serrated rubber 
top cover. 


A Р 50018 1210 4in 26W566 

Manual turntables allow efficient loading 1,000 Ib 1811 7t in 26W567 

and unloading of both pallet trucks and 1.00010 24їп 7&in 26М/565 
n Manual Turntable 

forklifts. Safety detent lock prevents the 400018 45іп “іп 26W564 

400018 51іп “іп 26W563 


carousel from rotating when not in use. 
1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 


1-800-GRAINGER (472-4643) General Purpose Hand Trucks 
Continuous D Continuous Continuous Continuous 
Frame Frame Loop Frame Dual- Frame Dual 
Flow-Back Handle Pin Handle Single-Pin Handle 
Handle Handle 
Hand Truck Information 
FEATURES Extended folding nose hand trucks Narrow hand trucks have a slim MATERIALS 


have an extension that increases the profile and can maneuver better 
length of their nose plate and folds up іп tight spaces than wider hand 
to save space when not in use. trucks. 


Foot assist hand trucks have foot Stair climbers help the trucks 


kicks that let users push the bottom of iced Ms e andi Pee an roll smoothly over stairs and than steel or stainless steel hand 

the trucks forward as they tilt the trucks а k e 2 onam P y di | curbs. trucks and will not rust when used in 
back, which makes it easier to start чан ЕЕ d ale rolling. easier tO — Welded hand trucks feature damp or wet environments. 

loaded trucks rolling. They also have nose welded construction and are not Nylon hand trucks are made from 


Steel hand trucks are the standard 
option and are suitable for a wide 
range of applications. 


Easy-load hand trucks have nose plates 
with bevels or other features that help 
them slide under loads. 


Easy-load and tilt hand trucks have foot Aluminum hand trucks weigh less 


plates with bevels or other features that Load protectors prevent a hand modular. glass-filled nylon. They weigh less 
NED iiem ee ШЕТ ШЕЕ: ы ы шш iE Wheel fenders cover the front (пап aluminum or steel hand trucks 
Ergonomic tilt-back hand trucks have than ging of the hand trucks' wheels to and will not rust when used in damp 
two casters mounted on a rear frame em: prevent damage to items onthe ог wet environments. 

extension that help support the hand Modular hand trucks allow users to trucks. Stainless steel hand trucks will not 
trucks when tilted back. replace parts of the hand trucks as 


rust when exposed to water, cleaning 


they become worn or damaged. chemicals, and other corrosives. 


e FS Load Axle-Mounted Wheel Item 
Dayton LITTLE Nose Plate WxD Overall HxWxD Capacity — Wheel Type Frame Type Fenders Brand No. 
og GIANT. Standard Steel Hand Trucks 
Continuous Frame Dual Pin 
General Purpose Hand Trucks 14inx8in 50 4 in x 20 іп 800 Ib Flat-Free Rounded Вас Dayton 6М/858 
57 in x 17 “in 50010 ^ Semipneumatic ^ Flat Back Dayton 57080 
Feature steel frames and nose plates. Suitable for moving 19 in x 14 in 65 in x 19 Zin 40018 Semipneumatic Rounded Back Dayton 1М/680 
P Я Continuous Frame Flow-Back 
heavy loads in a wide range of tasks. i4inx6 іп 52 1514 inx Jäin 550 а Rounded Back x  — A 
in x 18 in x 15 in D a at Bac ility One 
ACCESSORIES А ЗИ 14inx7 in 48 in x 22 inx 17 in 600 Ib а Flat Back Ability One 487V27 
Hand Truck Nose Plate is for replacement or addition to | : 700 Ib e Flat Back Ability One 487131 
eH 46 in x 18 “іп 300 Ib p Rounded Bac Dayton 1М/617 
existing hand truck. 14 in x 8 in 46 in x 20 Y^ in 800 Ib На Rounded Bac Dayton 6W856 
i i 46 in x 22 in 650 Ib nei Rounded Back Dayton — 2W179 
Hand Truck Nose Plato Extensions can be used to increase 14inx10in 48 in x 18 in 1.000 1b Тгеай on Core Rounded Back Dayton 2М/157 
the length and/or width of the existing noseplate to hold larger 48inx19inx19%in 1,0001b Tread on Core Rounded Bac Dayton — 42H99 
or bulkier items 17 i$ inx 12 1^ in 53 in x 20 % in x 23 in 90016 Flat-Free Flat Back x Dayton 2NXC1 
` Continuous Frame Loop 
14 in x 6 “іп 51 %inx 14 inx 14 in 550 Ib Pneumatic Rounded Back x — 4HRH3 
14inx7 1^ in 55 % in x 20 in x 16 ^ in 800 Ib Flat-Free Flat Back Dayton — 2NXA7 
14inx7 in 48 in x 22 in x 17 in 600 lb ^ Tread on Core Flat Back Ability One 487V30 
— 14inx8 in 46 in x 20 in 40018 Semipneumatic Rounded Bac Dayton  2W063 
Ergonomic Tilt-Back 14 in x 12 in 50 in x 19 in x 20 in 800 Ib Flat-Free Rounded Back — 90X2 
Steel Hand Truck Dual Handle 
2NXA9 14inx6 іп 47 in x 14 % in x 14 in 55010 Semipneumatic Rounded Вас x — 18F504 
47 inx 14 in x 14 in 550 Ib Pneumatic Rounded Bac x — 18F503 
14inx7 in 45 in x 18 in x 17 in 600 Ib Flat-Free Flat Back Ability One 487V28 
44 inx 8 in 47 i inx 14 in x 14 in 550 Ib Pneumatic Rounded Back — 4HRG9 
47 in x 20 1^ in 800 Ib Flat-Free Rounded Bac Dayton — 6W857 
Ergonomic Tilt-Back Steel Hand Trucks 
Continuous Frame Dual Pin 
14 in x 8 in 48 in x 20 in x 25 іп 80018 Semipneumatic Rounded Back X Dayton 2NXA9 
Continuous Frame Flow-Back 
14inx8in 40 in x 18 % in x 38 in 800 Ib Flat-Free Rounded Вас — 39E624 
Dual Handle 
17 in x 10 in 51i^inx22inx20i2in  1,0001b Tread on Core Flat Back X Dayton _ 2NXC3 
Easy-Load Steel Hand Trucks 
Continuous Frame Flow-Back 
14inx8 in 45 in x 17 Vi in x 17 in 50010 Semipneumatic Rounded Back — x = 18Ғ481 
16 inx 13 іп 47 in x 18 in x 23 in. 800 Ib Pneumatic Rounded Back x — 8TV03 
Easy-Load Steel 47 in x 20 % in x 20 іп 800 Ib Flat-Free Rounded Bac x = 8DPT1 
Hand Truck 17 Әіпх12 Yin 53 in x 23 in x 26 in 800 Ib Pneumatic Flat Back x Dayton 2NXC2 
9KCY5 Continuous Frame Loop | E . . : 
46 in x 17 Ve in x 17 in 500 lb ^ Semipneumatic Rounded Back — 18F479 
14 inx 8 in А i ; 800 Ib Flat-Free Rounded Bac! = 18F487 
50 in x 14 in x 18 in 800 lb ^ Semipneumatic Rounded Вас = 18F485 
, 16 inx 13 іп 49 in x 20 in x 23 in 800 Ib Flat-Free — Rounded Back x — 9DUU1 
Easy-Load & Tilt 49 in x 22 % in x 23 in 800 Ib Pneumatic Rounded Back — x — 9KF39 
Steel Hand Truck Dual Handle - - - . . 
49Y704 14inx8 in 47 in x 17 Ve in x 17 in 50010 Semipneumatic Rounded Вас = 18F480 
16 inx 13 in 48 Y^ in x 20 in x 20 72 in 800 Ib Flat-Free Rounded Bac x — 9KCY5 
48 2 in x 22 %2 in x 22 “іп 8001Һ Pneumatic Rounded Back x -- 8YFH1 
Easy-Load & -Tilt Steel Hand Trucks With Foot Assist 
Continuous Frame Loop 
14inx 12 in 48 in x 21 in x 24 in 800 Ib Flat-Free Rounded Вас — 49Y694 
; А i i ; 800 Ib Pneumatic Rounded Back x — 49Y706 
16 inx 13 Yin шө 8001b Flat-Free Rounded Back Хх — 49y704 
Dual Handle 
16inx13 7 іп 49 in x 18 in x 23 in 600 Ib Flat-Free Rounded Вас x Little Giant 49Y701 
Compatible Grainger Item 
Item Nose Plate WxD Part No. Brand No. 
Accessories 
Hand Truck Nose Plate 19 in x 12 in 1W617, 2W063, 2W179, 3W041, 3W087, 3//482, 3W483, 3W484, 3W485, 57078, 57079, 6W856, 6W857, 6W858 Dayton 6B472 
Hand Truck Nose 11inx31 in 6W046, 6W047, 6W048, 6W049, 6W050, 47J34, 31/153, 3W154 Dayton 5W661 
Plate Extension 12 in x 27 in 1W617, 2W063, 2W179, 3W041, 3W482, 3W484, 3W485, 57078, 52079, 6W856, 6W857, 6W858, 3W087, 3W481, 3W483 Dayton 6W851 
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MATERIAL HANDLING 
General Purpose Hand Trucks 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ed 
WMAGLINER* 


Corrosion-Resistant General Purpose Hand Trucks 


Made from materials that resist rusting when used in damp or wet environments. 
Load 


Nose Plate WxD 


Overall HxWxD 


Ergonomic Tilt-Back Aluminum Hand Trucks 
Continuous Frame Loop 


18inx7 Yin 


48 in x 20 34 in x 18 іп 
52 in x 20 1^ in x 19 in 
52 in x 20 ^ in x 25 1^ in 
52 in x 20 34 in x 25 V^ in 


Extended Folding Nose Aluminum Hand Trucks 
Continuous Frame Flow-Back 


14inx7 Yin 


61 %2 in x 17 ё in x 17 in 


Continuous Frame Loop 


14inx7 Yin 


55 in x 18 ^ in x 16 ^ in 
61 ^ in x 17 in x 20 in 


Modular Aluminum Hand Trucks 
Continuous Frame Dual Pin 


14inx8 Yin 
18 inx7 Yin 


48 in x 21 in x 19 ^ in 
48 in x 18 ^ in x 20 1^ in 


Continuous Frame Flow-Back 


14inx7 Yin 


14 inx 8 іп 


15 inx 7 in 
16 in x 12 in 


18inx7 Yin 
20 in x 12 in 


48 in x 17 ^ in x 17 in 
48 in x 18 1^ in x 17 in 
48 in x 18 in x 17 ^ in 
48 in x 21 in x 19 ^ in 
50 in x 21 in x 18 in 
48 in x 17 “in x 22 in 
48 in x 20 іп x 20 1^ in 
52 in x 18 in x 16 ^ in 
68 in x 20 % in x 25 in 


Continuous Frame Loop 


14 inx 7 ^ in 


14 inx 7 e in 
14inx8 Yin 


16 in x 12 in 


18іпх7 Yin 


18 inx 9 in 
20 in x 12 in 


48 in x 17 “Zin x 16 Yin 
48 in x 17 Y2 in x 16 V» in 
48 in x 18 ^ in x 16 “іп 
48 in x 20 /^ in x 18 іп 
49 in x 18 ^ in x 18 ^ in 
52 in x 18 in x 20 in 
48 in x 17 Y? in x 16 V» in 
51 5 in x 21 in x 19 ^ in 
49 in x 17 V^ in x 21 in 
49 in x 20 іп x 22 % in 
48 in x 17 Zin x 16 Yin 
48 in x 18 % in x 20 in 
49 in x 20 34 in x 18 іп 
52 in x 18 in x 16 in 
52 in x 20 ^ in x 18 ^ in 
52 in x 20 1^ in x 20 ^ in 
52 in x 21 in x 20 ^ in 
52 in x 21 in x 23 in 


Continuous Frame Single Pin 


18inx7 Yin 


Dual Handle 
14іпх7 Yin 
16 in x 12 in 


18іпх7 Yin 
18 inx 7 Yin 


52 in x 18 in x 16 ^ in 
52 in x 21 in x 18 ^ in 
60 in x 20 34 in x 20 Y^ in 


48 in x 18 1^ in x 17 in 
48 in x 18 1^ in x 20 in 
52 in x 17 ^ in x 16 ^ in 
52 in x 20 ^ in x 18 V» in 
48 in x 18 in x 17 in 


Narrow Modular Aluminum Hand Trucks 
Continuous Frame Dual Loop 


14 inx7 Yin 


62 in x 14 in x 18 in 
62 in x 14 in x 20 in 


Stainless Steel Hand Trucks 
Continuous Frame Loop 


13 54 in x 7 Yin 
14 inx 8 in 


52 in x 17 in x 18 ^ in 
48 in x 22 ^ in x 18 іп 


Welded Aluminum Hand Trucks 
Continuous Frame Flow-Back 


14 inx8 Yin 


46 in x 20 1^ in 


Continuous Frame Loop 


14inx8 Yin 
14 inx8 Yin 


50 1^ in x 20 in x 22 1^ in 
48 in x 22 ^ in 


Capacity 


5001 
5001 
5001 
5001 


5001 


5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
5001 
5001 
5001 
6001 
5001 
5001 
5001 
5001 


5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
5001 
6001 
5001 
5001 
5001 
5001 


5001 
5001 
5001 


5001 
5001 
5001 
5001 
5001 


5001 
5001 


5001 
6001 
4001 


9001 
4001 


== 


= 


55555 


c 


0 


Axle-Mounted 
Wheel Type 


Pneumatic 
Flat-Free 
Flat-Free 

Pneumatic 


read on Core 


read on Core 
read on Core 


Pneumatic 
read on Core 


Tread on Core 
Tread on Core 
read on Core 
Pneumatic 
Pneumatic 
Tread on Core 
Pneumatic 
read on Core 
Flat-Free 


Tread on Core 
read on Core 
Flat-Free 
Pneumatic 
read on Core 
read on Core 
read on Core 
Pneumatic 
read on Core 
Pneumatic 
Tread on Core 
read on Core 
Pneumatic 
Semipneumatic 
Pneumatic 
Flat-Free 
Flat-Free 
Pneumatic 


Tread on Core 
Pneumatic 
Pneumatic 


Solid 
Flat-Free 
Tread on Core 
Pneumatic 
Tread on Core 


Tread on Core 
Tread on Core 


Semipneumatic 
Tread on Core 
Semipneumatic 


Flat-Free 
Pneumatic 


Frame Type 


at Back 
at Back 
at Back 


Rounded Back 


Flat Back 


Flat Back 
Back 


Er 
9 


Rounded Back 
Flat Back 


at Back 
at Back 
at Back 
nded Back 
at Back 
at Back 
at Back 
а 
а 


Ro! 


Back 
Back 


at Back 
at Back 
nded Back 
at Back 
at Back 
at Back 
at Back 
at Back 
at Back 
at Back 
at Back 
а 
а 
а 
а 
а 
а 
а 


Ro! 


Back 
Back 
Back 
Back 
Back 
Back 
Back 


-п|-п\-п\-п|-п\-п| ааа п 


аї Васк 
аї Васк 
nded Back 


cmm 


Ro! 


at Back 
at Back 
at Back 
at Back 
at Back 


Flat Back 
Rounded Back 


Rounded Back 
Rounded Back 
Rounded Back 


Rounded Back 
Rounded Back 


All-Terrain General Purpose Hand Trucks 


Large-diameter flat-free primary wheels absorb shock and will not puncture 
when rolling over uneven ground, cracked floors, gravel, thresholds, and 
obstructions. Feature a flat back frame with two casters mounted on a rear 
frame extension that support the trucks when they are tilted back. Steel frames 
and nose plates. Used in construction, landscaping, delivery service, dock, or 


yard applications. 


Nose Plate WxD 
24 in x 17 in 
30 in x 21 in 


1182 


ШШЩ 


Overall HxWxD 
50 in x 25 in x 17 in 
63 in x 31 in x 30 in 


GRAINGER. 


Load 
Capacity 
750 Ib 
1,000 Ib 


Find even MORE on Grainger.com® 


Wheel Fenders 
x 
x 


Item 
No. 
55CR77 
55CR78 


Wheel 
Fenders 


>x< | >< |> [>< 


>< [x [x [>< | >< 


>< [>< [x |» x [x [x |» 


Brand 


Mag 
Mag 
Mag 
Mag 


Mag 


Mag 
Mag 


Day 
Mag 


Mag 
Mag 
Day 
Day 
Day 
Mag 
Mag 
Mag 
Mag 


Mag 
Mag 
Mag 
Mag 
Mag 
Mag 
Mag 

Day 
Mag 


iner 
iner 
iner 
iner 


iner 


iner 
iner 


Item 
No. 


31XC08 
31XC07 
59UY95 
59UY96 


443L11 


SPWCO 
20UZ24 


6W048 
59UY91 


59UY87 
59UY88 
6W046 
6W047 
42J31 
59UY89 
59UY90 
9DRC7 
59UY92 


9DRC9 
5YN95 
6LGJ8 
82516 
3179 
5YN99 
5ҮР02 
6W049 
3JKA2 
ЗЈКА4 
3JKD2 
5YN98 
3JKA6 
4HRH1 
5YN96 
59UY93 
1FC78 
36UV03 


3JKC5 
1FC77 
59UY94 


3JKC1 
5YN97 
8AJJ2 
9JZ69 
3JKC3 


200739 
200738 


340680 
445К86 
3W154 


8WXR2 
3W153 


!"» Ergonomic Tilt Back 
Aluminum Truck 
59UY95 


Extended Folding 
Nose Aluminum Truck 
20UZ24 


Modular Aluminum 
Hand Truck 
5YN95 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Convertible Hand Trucks 


| ЧІМАСІЛМЕРҒ? 


Convertible Hand Trucks 


Versatile, multiposition hand trucks can carry a wide range of items with various sizes and shapes. 


Two-Wheel 
Hand Truck 2-position hand trucks can be used as an upright 3-position hand trucks can be used as an upright 
Position two-wheel hand truck or a horizontal four-wheel plat- two-wheel hand truck, a horizontal four-wheel platform 
form truck. truck, and a tilt-back four-wheel hand truck. 
Load Capacity Load Capacity Axle-Mounted Item 
Nose Plate WxD Platform LxWxH as Hand Truck as Platform Truck Wheel Type/Material Nose Plate Type Brand No. 
2-Position 
Corrosion-Resistant Modular Aluminum Convertible Hand Trucks 
500 Ib 1,000 Ib Tread on Core Rubber Solid Straight — Magliner 59UY85 
38 in x 12 in x 10 ^ in 500 Ib 1,000 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight — Magliner 5YN93 
500 Ib 1,000 Ib Flat-Free Polyethylene Solid Straight Маоіпег 59UY86 
18inx7 “іп 38 2 іпх 12 іпх 11 Yin 600 Ib 1.200 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight Dayton 340671 
39 in x 12 in x 10 % in 600 Ib 800 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight — 4HRG5 
48 Ve in x 12 in x 11 Và in 600 Ib 1,200 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight Dayton 340672 
Tilt-Back 51 in x 12 in x10 іп 500 Ib 1,000 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight Мадііпег 5YN94 
Four-Wheel 18inx8'^in 38 % inx 12 inx 11 in 500 Ib 650 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight Dayton 6W050 
Positi 48 ^ inx 12 inx 11 in 500 Ib 650 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight Dayton 47,134 
ошоп 18 inx8 Yin 500 Ib 1,000 Ib Pneumatic Rubber Solid Straight — 21664 
: 38 % inx 12 inx 11 in 500 Ib 1,000 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight — 21U665 
/ 18inx9 in 53 34 in x 17 in x 11% in 500 Ib 1,250 Ib Flat-Free Polyurethane Solid Straight Мадііпег 590237 
18inx10in 51%іпх20іпх11 “іл 500 Ib 1,000 Ib Flat-Free Polyurethane Solid Straight = 24L330 
Extended Nose Corrosion-Resistant Aluminum Convertible Hand Truck 
14 inx 7 ^ in 66 % inx 12 in x 9 in 500 Ib 200 Ib Tread on Core Rubber Open Straight Magliner 190209 
Lightweight Corrosion-Resistant Nylon Convertible Hand Truck 
15 in x / in 40 in x 13 in x 10 % in 600 Ib 600 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight Dayton — 42J32 
Steel Convertible Hand Trucks 
А А А 1 700 Ib 1,000 Ib Flat-Free Plastic Solid Straight — Dayton 340670 
^ Four-Wheel Vinx 7 ein 45581 i338 inx TT In og 10001b Semipnuematic Rubber Solid Straight Dayton “340667 
Platform 38 inx 13% inx t1 in 650 Ib 750 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight Dayton 4W323 
Position 14 inx8 in 400 Ib 500 Ib Semipnuematic Rubber Solid Straight — Dayton — 2W065 
42 Y2 in x 13 % in x 12 in 500 Ib 600 Ib Semipnuematic Rubber Solid Straight Dayton 47130 
18іпх10 “іп 48 Winx 13 %4 in x 12 іп 700 Ib 800 Ib Flat-Free Rubber Solid Straight — Dayton — 6W855 
3-Position 
Corrosion-Resistant Aluminum Convertible Hand Trucks 
ч F ү 500 Ib 750 Ib Flat-Free Polyurethane Solid Straight Мадііпег 590236 
18inx7%in 5011х12іпх10 еіп —50010 75016 Pneumatic Rubber Solid Straight Magliner  5YPO3 
51іпх 12 іпх 10 58 in 500 Ib 750 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight — Dayton 340655 
БҮРОЗ Steel Convertible Hand Truck 
16 Ainx1034in 4236inx 15 %4 in x 11 in 400 Ib 400 Ib Pneumatic Rubber ^ Solid Straight Dayton 340677 
же 
Two-Wheeel Four-Wheel | | ж 
| f age = 
Hana muck Poder MENU Powered 2-Position Aluminum 


Position Position 


Convertible Hand Trucks 

Battery-powered motor reduces effort when moving heavy loads. Lowering the 
motor throttle activates a braking mechanism that slows the trucks on ramps 
and inclines, and the trucks stop rolling when the throttle is at zero. Can be 
used as an upright two-wheel hand truck or a horizontal four-wheel platform 
o truck. Include rechargeable battery pack and charger. 


o Load Load Axle-Mounted 


Nose Platform Capacity as Capacityas Wheel Type/ Item 


Handle Type Plate WxD LxWxH Hand Truck Platform Truck — Material No. 
Continuous Frame 18inx 46inx12 Pneumatic TAGW2 
Continuous 7Win inxttin 6001 12000 polyurethane 1AGW3 
1AGW3 Frame Dual Pin 


Extra-Versatile 4-Position 
Convertible Hand Trucks 


Can be used as an upright hand truck, a platform truck, a U-boat truck, and a 
dolly. Frame extends in all positions to accommodate a wide range of items. 
Steel frame and nose plate. Used in maintenance, warehouse, storage facil- 
ity, contractor, live performance, HVAC, delivery, and trade show applications. 
Include stair climbers. 


Load Load 
Nose Nose Capacity Capacity as 
Plate Plate as Hand Platform Axle-Mounted Item 
Width Depth Platform LxWxH Truck Truck — Wheel Type/Material Мо. 
Win ë = 39 in x 11 in x 6 іп 350 Ib 350 Ib  Flat-Free Polyurethane 10V138 
12 іп — 42 0 іпх 12 іпх9 ^in 50010 50010 Наї-Егее Polyurethane 101139 
-- 52іпх 13 /іпх9 іп 50010 50010 Flat-Free Polyurethane 10V140 
139іп — 52іпх 13 /Фіпх11іп 5000 50010 Flat-Free Polyurethane 10/141 


= 52 in x 13 % in x 12 in 500 Ib 50010 На!-Ғгее Polyurethane 10V142 
14in 7 Фіп 52 in x 14 in x 10 in 200 Ib 60016 Наї-Егее Polyurethane 52NT85 
15in 10%in — 60inx15inx10in 700 Ib 70010 Наї-Егее Polyurethane 52NT84 


14in 8іп 60 in x 14 in x 14 in 200 Ib 70016 Наї-Егее Polyurethane 52NT86 
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10V138 


MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. == 
Folding & Cylinder Hand Trucks Details on page A1. 


“NMAGLINER® 


Folding Hand Trucks 


Collapse to save space when stored or trans- 
ported. Can be placed in a vehicle trunk, utility й 
closet, or similar location between uses. ея 
Telescoping hand trucks have a handle that 

retracts to save space when trucks are not in 

use. 

Heavy-duty hand truck has a higher load 


Heavy-Duty 
1FC76 


Ld 


capacity and is used for package delivery and Folded 
other applications with heavy items. 
Luggage hand trucks have deep nose plates 
that can support luggage or other bulky items. n Luggage 
23L331 
Load Frame Item 
Nose Plate WxD Overall HxWxD Folded HxWxD Capacity Wheel Type/Material Release Type Material Brand No. 
Telescoping Hand Trucks 
14 inx 8 Yin 40 in x 19 in x 38 in 32 %inx18Y%inx2 win 27516 Solid Rubber Push Button Aluminum = 30ZM68 
15 in x 11 in 39 %inx 15 ^ in x 16 ^ in 25 in x 15 in x 2 % in 150 Ib Solid Rubber Locking Bars ^ Aluminum = 20Y288 
15 “in x 11 in 39 in x 15 % in x 16 in 25 іпх 15 Yinx2 Yin 17516 Solid Rubber Locking Bars — Aluminum = 2NXC7 
19 in x 14 in 42 V» inx 19 in x 20 in 33 in x 19 in x 2 іп 25018 ^ Solid Polyurethane Push Button Steel — 447H72 
19 4 in x 11 in 39 in x 19 in x 17 ^ in 28 Yinx19“%inx2%in 22510  Tread on Core Rubber Push Button Steel = 2NXC8 
19 in x 18 % in 44 Vb in x 19 in x 20 % in 35 V in x 19 in x 2 34 in 300 Ib Solid Rubber Push Button Steel = 20Y290 
23 Удіпх 15 іп — 48'^inx24 V&inx24in 40 1⁄4 in x 23 1⁄4 in x3 іп 40016 Solid Rubber Push Button Aluminum — 20Y291 
Heavy-Duty Hand Truck 
14 inx 7 Ve in 49 in x 18 % in x 16 in 28 %inx18%inx10in 5001b  Tread on Core Rubber Locking Bars Aluminum Magliner 1FC76 
Luggage Hand Trucks 
10 Vs in x 13 in 39 in x 13 in x 18 % in 22 ^ in x 13 in x 6 $6 in 125 Ib Solid Plastic Squeeze Clip Steel — 231331 
12 in x 12 in 44 Y2 in x 15 ^ in x 19 in 27 in x 15 ^ in x 6 ^ in 250 Ib Solid Plastic Squeeze Clip Steel — 231326 


Cylinder Hand Trucks 


Frames are shaped to accommodate specific sizes and quantities of cylinders. Used for moving cylin- | Standard cylinder hand trucks have a steel frame and 


ders in medical, laboratory, food-processing, manufacturing, and construction applications. nose plate and come with a chain or strap to secure cylin- 
Cylinder Nose Load Securing — Axle-Mounted Stair Item ders to the trucks. 
ed taker ad тик „Очата! HxWxD Capacity Mechanism Wheel Type Climber Brand No. Magnetic-hold cylinder hand truck has strong magnets 
Continuous Frame Flow-Back Handle that hold gas cylinders securely in place. Allows cylinders to 
1 — 48 in x 19 ^ in x 16 76 500 Ib Chain Pneumatic Dayton 47/16 be quickly loaded and unloaded. 
1 біпх14іп 49 in x 18 in x 6 in 250 Ib Strap | Semipneumatic Saftcart 5WXF6 ie tilt- : 
1 6inxibin 49inxi9inx6in 400 Ib Chain Semipneumatic x Saftcart swxrg Ergonomic tilt-back cylinder hand trucks can rest оп 
1 7inxi4in 48іпх19  inx 18 in 500 Ib Chain Flat-Free x Dayton 2MPV1 all four wheels when they are tilted back. 
1 7inx 14 in 48 in x 21 in x 18 in 500 Ib Chain Pneumatic X 
1 b C X 
b C x 
C 
C 
б 
C 


Dayton  2MPV2 
7 Vinx 14in 457% in x 20 in x 16 ^ in 500 hain Flat-Free Dayton 42Ј12 
1 8inx14in 49 in x 14 in x 8 in 800 hain Solid — 9KGM3 
Continuous Frame Single Pin Handle 
1 = 52 in x 17 % in x 23 % in 500 Ib hain ^ Semipneumatic Dayton 340685 i 
Dual Handle 
1 8inx14in 49 in x 14 inx 8 in 800 Ib hain Solid x — 9КСҮ2 
2 5inx21 іп 49 in x 23 inx 5 іп 800 Ib hain Pneumatic Ѕайсагі 5WXL4 
2 9inx17 in 49 in x 20 in x 9 Yin 400 Ib hain Semipneumatic х Saftcart 5WXGO 
3 5inx25in 49inx28inx12%in 80016 No Securing Pneumatic байсай 5WXL5 
T-Shaped Handle 
1 = 49 in x 17 V^ in x 28 in 500 Ib Chain ^ Semipneumatic Dayton 340683 
Magnetic-Hold Ergonomic Tilt-Back Cylinder Hand Truck 
Dual Handle 
2 — 52 in x 19 in x 17 in 800 Ib Magnetic Solid Saftcart 59PJ82 
Ergonomic Tilt-Back Cylinder Hand Trucks 
Continuous Frame Flow-Back Handle 
1 Тіпх14іп — 47inx20 ^ in x 24 in 800 Chain Flat-Free — 190945 
1 Тіпх14іп 54 in x 22 in x 21 in 500 Chain Pneumatic = 8DEV1 
1 12 Жіп x 10in 42 in x19 inx 24% in 250 Chain Tread on Core Dayton 340673 


coss 


2 23 in x 23 in 500 Chain Tread on Core Dayton 340674 
Dual Handle Continuous Frame Dual-Handle 
1 = 63 in x 26 in 890 Ib Chime Pneumatic Saftcart 5WXG2 Single Pin Handle 5WXL4 
2 9іпх21іп  53inx32inx18 іп 890 Ib Strap Pneumatic Ѕайсагі 5WXF8 34D685 Cylinders not included. 


Propane Cylinder Hand Trucks 


Shaped to hold propane tanks so they can be delivered for applications such as 


: ee с : : : ў à 80060 5WXG1 
heating, powering industrial vehicles, brazing, gas-cutting, heat-treating materials, Propane tank 
or plastics manufacturing. not included. 
Cylinder Nose Load Securing — Axle-Mounted Stair Item 

Cap. Plate WxD Overall HxWxD Capacity Mechanism Wheel Туре Climber Brand No. 
Continuous Frame Single Pin | 
1 gvinx8in 4321115 — 100b — strap Flat-Free — 80060 
Dual Handle 
1 55 in x 29 in 800 Ib Chain Pneumatic x Saftcart 5WXG1 
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MATERIAL HANDLING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Cylinder Hand Trucks 


Welding Cylinder 
Hand Truck 
4ZJ05 


Ergonomic Tilt-Back 
Welding Hand Truck 
6М/055 


Firewall Welding 
Cylinder Hand Truck 
45PC86 


„ “ж Cylinder Load Securing Axle-Mounted Item 
9 © Сар. Nose Plate WxD Overall HxWxD Capacity Mechanism Wheel Type Frame Type Brand No. 
& ara. «997 Welding Cylinder Hand Trucks 
Continuous Frame 


Welding Cylinder 2 125% inx24in 63 % in x 33 in x 24 in 50018 Perma Clamp Pneumatic Flat Back Dayton —42J08 
H T k 2 62 in x 35 in x 12 V^ in 780 Ib Perma Clamp Pneumatic Rounded Back ^ Saftcart 5WXE8 
2 13 in x 24 in 62 in x 40 in x 12 Yin 1,680 Ib Perma Clamp Pneumatic Rounded Back | Saftcart ӘМХҒО 
Т and Чигу $ d t 2 66 in x 33 in x 12 “іп 780 Ib Perma Clamp Pneumatic Rounded Bac! Saftcart 5WXF5 
sed to transport oxygen and acety- Continuous Frame Flow-Back 
i i i 2 8in x 16 in 42inx22inx8 in 200 Ib Perma Clamp ^ Semipneumatic Rounded Bac! Saftcart 5WXD2 
lene gas cylinders used in welding 2 10 1⁄4 in x 20 in 43 in x 26 in x 18 in 500 Ib Chain Flat-Free Flat Back Dayton — 42005 
applications. 2 10 in x 19 in 45 inx 30 in x 6 4 in 400 Ib Perma Clamp Pneumatic Rounded Back байсай 5WXD4 
Firewall welding cylinder hand 2 800 Ib Perma Clamp Pneumatic Rounded Bac Saftcart 5WXK7 
9 y 2 12 % in x 24 in 43 “іп x 32 V» in x 22 in 500 Ib Chain Semipneumatic Flat Back Dayton 57082 
trucks have a Steel firewall that 2 42 in x 21 in x 6 іп 400 Ib Chain Semipneumatic Rounded Bac байсай 5WXD5 
forms a barrier between cylinders on 2 jahi 42 inx27 inx 9 Yin 780 Ib Chain Pneumatic Rounded Back _ Saftcart 5WXD6 
the trucks and helps prevent fires or 2 42 in x 31 in x 6 Ve in 780 Ib Chain Flat-Free _ Rounded Back __Saftcart__SWXD7 
losi It also protects cylinders 2 44 in x 30 in x 12 Yin 400 Ib Chain Semipneumatic Rounded Bac! байсай 5WXD9 
explosions. р y 2: sang oan 44 in x 35 in x 12 in 780 lb Perma Clamp Pneumatic Rounded Back байсай _ 5WXEO 
from damage during transfer and 2 46 in x 34 in x 12 % in 400 Ib Perma Clamp Flat-Free Rounded Back ^ Saftcart 5WXEG 
in- T-Handle 
eds mi be is 1. cylin 2 7inx 26 Yin 47 Y2 in x 21 in x 19 ^ in 225 Ib Chain Semipneumatic Flat Back Dayton 2W514 
Е a ain "di 5 of time (more 2 Binx 18in 45 in x 21 in x 6 in 250 Ib Chain Semipneumatic Rounded Back Saftcart 5WXD3 
an ours). Firewall Welding Cylinder Hand Trucks 
int : Continuous Frame 
Ergonomic tilt-back welding | 2 65inx40inxi2i4in 1,000ib Perma Clamp Pneumatic Rounded Back байсай 5WXF4 
cylinder hand truck and welding 2 13 inx24 in 66 in x 35 in x 12 in 780 Ib Perma Clamp Pneumatic Rounded Back байсай 5WXF3 
cylinder hand trucks may be used z 2 ғ бидай 780 Ib Perma Clamp Pneumatic Rounded Bac байсай 5WXK9 
Н ; В ontinuous Frame Flow-Bac! 
for storing cylinders for short periods 2 44 in x 34 in x 12 in 1000ib Perma Clamp Pneumatic Rounded Back байсай 45PC86 
of time (less than 24 hours). 2 13 in x 24 in 62 in x 34 in x 12 in 400 Ib Chain Flat-Free Rounded Back ^ Saftcart 5WXL1 
2 62 in x 35 in x 12 ^ in 400 Ib Chain Pneumatic Rounded Bac! байсай 5SWXF2 
2 20 in x 20 in 62 in x 18 in x 8 % in 400 Ib Chain Semipneumatic Rounded Bac! Saftcart 5WXF1 
Dual Handle 
2 13 in x 40 in 66 in x 40 in x 9 % in 500 Ib Chain, Strap Pneumatic Flat Back Dayton 340682 
Ergonomic Tilt-Back Welding Cylinder Hand Truck 
T-Handle 
2 7inx 26 “іп 47 Ve in x 21 in x 19 іп 500 Ib Chain Semipneumatic Flat Back Dayton 6W055 


4ZH92 


za 


Load-Control 
Cylinder Hand 
Truck with Brake 


Hand brake slows or stops the truck 
when moving up or down inclines or 
ramps, to help operators maintain 
control when traveling on inclines or 
exiting vehicles or buildings. Auminum 
truck resists rusting when used in damp 
or wet environments. Includes stair 


Je 


Spark- & Corrosion- 
Resistant Cylinder 
Hand Trucks 


Plastic trucks will not create sparks 
that might ignite volatile gases 
such as welding gases. Will not 
rust when used in wet or damp 
environments. 


Cylinder Nose Load Axle-Mounted Item climbers 
Cap. Plate WxD Overall HxWxD Capacity Wheel Type Brand No. ` 
1 12inx12in 4біпх24 Yinx22%in 25010  Treadon Core ЕМРАС  60NY17 Cylinder Load ^ Securing Axle-Mounted ltem 
1 16іпх16іп 46 in x22 in x 24 Yin 250 Ib Solid — 42H90 Cap. Nose Plate WxD Overall HxWxD Capacity Mechanism Wheel Type Мо. 
2 10іпх19іп 45 Фіпх30іпх24 ein 50010 Flat-Free — 42H92 1 6%inx14 “in 48 іпх 25 Yeinx20in 60016 Chain Pneumatic 2MPV4 
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MATERIAL HANDLING 
Pail, Drum, & Appliance Hand Trucks 


Powered 
Drum Truck 


Steel-Frame 448F53 


Find more information on Hand Trucks on page 1181. 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Ergonomic Tilt- 


Truck 
34D646 


d 


VALLEY CRAFT. WESC 9 


Industrial Products, Inc. 


Pail and Drum Hand Trucks 


Designed for moving large, heavy containers such 
as pails or drums. 

Powered hand trucks have a battery-powered 
motor that reduces effort when moving loaded 
trucks. 


Knock-down hand trucks are sold unassembled 
and cost less to ship. 


Ergonomic tilt-back hand trucks have two small 
wheels mounted on a frame extension behind the 
two primary wheels. The rear wheels support the 


à Back Corrosion- 
Resistant Truck 
& 340654 
S 


Steel-Frame 
Pail Truck 
9MK73 


trucks when tilted back, reducing the physical effort 
required when moving heavy drums. 

Dispensing hand trucks can be laid down 
horizontally to allow the contents of a drum to be 
dispensed while the drum is secured to the trucks. 


For Container Load Nose Item 
_ Handle Type For Container Capacity Material Capacity Overall HxWxD Wheel Type/Material Plate Type Brand No. 
For Use with Drums 
Steel-Frame Drum Hand Trucks 
30 gal, 55 gal Steel 600 Ib 50 in x 19 ^ in x 19 % іп Tread on Core Rubber Straight — 9WEK8 
Continuous Frame Flow-Back 5 gal, 30 gal, 55 gal Steel 650 Ib 48 in x 22 1⁄2 in x 20 in Pneumatic Rubber Straight Dayton 6W854 
5 gal, 30 gal, 55 gal Steel 800 Ib .48 in x 20 іп x 20 in Solid Rubber Straight Dayton 6W853 
55 gal Steel 59 % in x 23 У in x 18 in Tread on Core Rubber Prong Dayton 34D646 
55 gal Plastic 59 “іп x 24 in x 25 in Tread on Core Rubber Prong Dayton 34D649 
Dual Handle 30 gal, 55 gal Plastic, Steel 1,000 Ib 56 ^ in x 23 ^ in x 14 ^ in Solid Polyolefin Prong Dayton 34D664 
30 gal, 55 gal Steel 60 in x 26 in x 17 Y^ in Tread on Core Rubber Prong = 9WCXS3 
55 gal Plastic, Steel 62 % in x 24 in x 21 in Tread on Core Rubber Prong — 447H71 
Powered Steel-Frame Drum Hand Trucks 
Dual Handle 30 gal, 55 gal Plastic, Steel 800 Ib 60 % in x 24 V^ in x 20 in Semipneumatic Rubber Prong Valley Craft 448Ғ54 
30 gal, 55 gal Plastic, Steel 60 ^ in x 24 V^ in x 20 in Flat-Free Rubber Prong Valley Craft 448Ғ53 
Knock-Down Steel-Frame Drum Hand Trucks 
Dual Handle 30 gal, 55 gal, 85 gal Steel 4.000 Ib 60 in x 24 1^ in x 17 1^ in Tread on Core Polyurethane Prong Wesco 445K75 
30 gal, 55 gal, 85 gal Plastic 60 in x 24 1^ in x 17 ^ in Tread on Core Polyurethane Prong Wesco 445K76 
Ergonomic Tilt-Back Steel-Frame Drum Hand Trucks 
Dual Handle 55 gal Steel 1,000 Ib 59 in x 24 in x 19 ^ in Tread on Core Rubber Prong Dayton 34D647 
Ergonomic Tilt-Back Dispensing Steel-Frame Drum Hand Trucks 
55 ga Steel 56 % in x 24 in x 21 V^ in Tread on Core Rubber Prong Dayton 34D644 
Dual Handle 55 gal Plastic 1,000 Ib 57 inx24 in x 24 ^ in Tread on Core Rubber Prong Dayton 34D650 
55 gal Steel 57 in x 24 in x 24 ^ in Tread on Core Polyolefin Prong Dayton 34D665 
Ergonomic Tilt-Back Corrosion-Resistant Aluminum-Frame Drum Hand Trucks 
Dual Handle 30 gal, 55 gal, 85 gal Plastic, Steel 700 Ib 35 in x 28 in x 57 Y^ in Pneumatic Rubber Prong Dayton 34D654 
30 gal, 55 gal, 85 gal Plastic, Steel 1,000 Ib 37 % in x 25 in x 55 in Tread on Core Rubber Prong Dayton 34D652 
For Use with Pails 
Steel-Frame Pail Hand Trucks _ u _ 
Continuous Frame Flow-Back 5 gal Plastic 300 Ib 55 in x 18 ^ in x 18 1^ in Flat-Free Rubber Prong — 9MK73 
Dual Handle 5 gal Plastic 500 Ib 55 in x 20 in x 19 in Semipneumatic Rubber Prong Dayton 2NXC4 
Dayton 
“NMAGLINER® 
Appliance Hand Trucks 
Designed for moving commercial and household appliances, such as Steel Hand Ergonomic 
vending machines, refrigerators, and water heaters. Rear stair crawlers Bos Tilt-Back Truck 
allow the hand trucks to roll smoothly over stairs and curbs. Belts are 340681 
included for securing loads to the trucks. 
Load Nose Plate Load Item 
Overall HxWxD Capacity Material Nose Plate WxD Protector — Brand No. 
Steel Appliance Hand Trucks 
; : 700 Ib Steel 24 inx 4 Yin x Dayton 3/М/042 
Шаш 700117 Steel 24пх4%п x Dayton 4W326 
61 ^ in x 24 in x 15 in 150 Ib Steel 24 inx 5 Yin X Dayton 340669 
Corrosion-Resistant Aluminum Appliance Hand Trucks 
60 in x 24 in x 11 in 700 Ib Steel 24 inx 4 іп М Dayton 3М/311 
61 in x 24 inx 11 іп 55010 Aluminum — 24inx4 іп Dayton 340656 
Ergonomic Tilt-Back Steel Appliance Hand Trucks 
61 in x 24 in x 15 Y^ in 1,200 Ib Steel 24 in x 5 A in x Dayton — 4XKJ2 
66 in x 24 in x 15 ^ in 1,200 Ib Steel 24 in x 5 Yin X Dayton 4ХКЈЗ 
12inx24 inx15 ^ in 1,200 Ib Steel 24 in x 5 Yin x Dayton — AXKJ4 
78 in x 27 in x 16 in 1,800 Ib Steel 24inx5in X = 445K81 
Ergonomic Tilt-Back Corrosion-Resistant Aluminum Appliance Hand Trucks 
61 in x 24 in x 11 V^ in 550!b Aluminum 24іпх4 іп Dayton 340681 
66 %inx22%inx15 йіп 8000 Aluminum — 23inx5 “in Magliner 60МК66 
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MATERIAL HANDLING 
Furniture, Beverage, & Bag Hand Trucks 


Find ramps on page 1125. 


Folding-Chair 


Hand Truck File-Cabinet 
30F012 Hand Truck 
2LRL3 


ez 
HR 
Furniture Hand Trucks 


Stacking-chair hand trucks cradle columns of stackable chairs. 
Folding-chair hand truck has hanger posts that hold multiple folding chairs. 
File-cabinet hand truck has a nose plate that slides under the edge of a file 
cabinet, and an adjustable arm that grasps the top front edge of the cabinet. 


Desk and table hand trucks have a nose plate that engages the legs of a table, 
and a lift fork that engages the bottom of the tabletop. 


Includes For Max. 

Load Handle Stair Overall Number Item 
Capacity Type Climber HxWxD — of Chairs Wheel Type Brand Мо. 
Stacking-Chair Hand Trucks 

48 in x 10 ^ 
in x 33 in 16 8 in Tread on Core Dayton; 407010 
Continuous 48 in x 14 in Rubber Wheels 
24016 Frame Flow-Back x35 ^in 16 Dayton 30F009 
50 in x 14 % 10 in Pneumatic 
inx33%in 16 Rubber Wheels Dayton 30F011 
Continuous 60 in x 18 10 in Flat-Free 
500 Ib Frame x in x 36 in 10 Rubber Wheels xm 
Folding-Chair Hand Truck EU 
Continuous 44 in x 23 ^ 8 in Tread on Core 

180 Ib Frame Flow-Back in x 23 Yin 16 Rubber Wheels Dayton 30F012 

File-Cabinet Hand Truck 

Continuous 41 vinx 15 6 in Tread on Core 
400 Ib Frame Flow-Back Yo in x 10 in — Polyurethane Wheels Dayton. 2LRL3 
Desk & Table Hand Trucks 

Continuous 45 in x 26 Ке 8 in Flat-Free Raymond ADJW3 

Frame Flow-Back in x 8 ^ in Rubber Wheels — Products 
mE 8 in Tread on Core 
Single 46 in x 26 in — Rubber Wheels Dayton 30F043 


Mini-Pallet Truck 
2LRL4 


im 


Bag and Mini-Pallet Hand Trucks 


Steel hand trucks transport mini-pallets of goods or irregularly shaped loads 
such as bags of cement, fertilizer, animal feed, and flour. Include dual handles, 
stair climbers, and wheel guards that prevent items on the trucks from 
rubbing against the wheels. 


Load Item 

Description Capacity Nose Plate/Fork WxD Overall HxWxD No. 
Bag Hand Truck 500 Ib 19 in x 12 V in 145 inx 19 in x 12 in 3W487 
Mini-Pallet Hand Truck 1,000 Ib 17 %іпх 14 in X 53inx25 ^inx24in — 2LRL4 
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Water-Bottle 
Hand Truck 
59UY80 
Bottles not 

included. 


| 
Keg Hand | 
Truck 
4W324 
Ex 


"MAGLINER^* 


Beverage-Delivery Hand Trucks 


Used to move items such as kegs and 5-gal. water bottles. 59UY81 has an 
aluminum frame and aluminum nose plate; all others have an aluminum frame 
and steel nose plate. 59UY80 and 5PWC7 have rubber stops that help prevent 
items from sliding off the trucks. 


Load Overall Nose For Number Item 
Capacity — HxWxD Plate WxD Handle Type of Bottles Brand No. 
Keg Hand Trucks With Stair Climber 

51 inx 19 А | Continuous 
EDU inx 14 in 10 in x 14 in Frame Loop — Dayton 4W324 
51 inx 19 ; ; Continuous 
in x 14 in 10 пх 14 in Frame Dual Pin Dayton 4W325 
Water-Bottle Hand Trucks - 
300p 28 4 1X1 уз vein x9 in dd ad 4 Magliner — 59UY81 
48 in x 22 | А Continuous " 
-— inx24im 14 inx 12in Frame Loop 5 Magliner 5PWC7 
48 in x 20 % ; in Continuous Frame А 
in x 24 in 14 inx 12 in Flow-Back 4 Magliner 590Ү80 


Note: Sold in and must be used in pairs. 


| 13V407 


== 


Machinery and Equipment Movers 

Movers have forks or noseplates that slide under heavy equipment such as 
furniture, crates, and machinery. Lifting mechanism reduces physical effort when 
raising equipment off the floor. Sold in pairs and must be used in pairs. Each 
mover requires one operator. 13V407, 13V408, 13V411, and 13V412 include 
load-securing straps. 

Mechanical-lift movers have Hydraulic-lift movers require less physical 
mechanical lift mechanism effort to operate than mechanical-lift movers. 
with hand pump lift control. Note: Sold in pairs and must be used in pairs. 


13V409 


Maximum 
Load Lifting Caster Caster Wheel/ Handle Item 
Capacity — Overall LxWxH — Height — Wheel Type Tread Material Туре No. 
Mechanical-Lift Movers with Middle Nose Plate 
1,300 Ib 23 іпх 15 ^inx32 ^in  15in read on Core Polyurethane Straight 13/407 
1,320 lb 23inx15inx32 Yin 12 in read on Core Polyurethane Straight 13/408 


Hydraulic-Lift Movers with Full-Length Nose Plate 
4.000 Ib 26V»inx1lbinx42in 12іп  Treadon Core Polyurethane 

$ 29 in x 15 in x 49 in 12 іп read оп Core Polyurethane 
Hydraulic-Lift Movers with Dual-Forks 


Straight 13V411 
Flow Back 13V412 


2 000 Ib 23 in x 12 % in x 49 in 5in Solid Phenolic — Flow Back 13V409 
' 23 in x 12 “іп x 49 in Sin read on Core Polyurethane Flow Back 13V410 
4.000 Ib 23 inx 16 %inx43 %in  12in Solid Stee Flow Back 13V413 
ш 23 inx 16 %inx43%in  12in read on Core Polyurethane Flow Back 13V414 


read on Core Polyurethane 


6,000 Ib 23inxí8^inx41 ^in біп Flow Back 13V416 


23inx18'^inx41 ^in біп Solid Stee Flow Back 13V415 
8,000 Ib 23іпх 18 '^inx43 ^in  8in read on Core Polyurethane Flow Back 13V419 
24inx18 Y%inx47%in — 8in Solid Stee Flow Back 13V420 


10,000 Ib 


24inx18%inx47%in 8іп read on Core Polyurethane Flow Back 13V421 
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MATERIAL HANDLING 
General Purpose Dollies 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


metal or wood dollies. 


Dolly Material Information 
Aluminum dollies resist corrosion and are lighter than steel dollies. 


Fiberwood dollies weigh less than wood dollies. They are less noisy and 
less likely to damage delicate materials or surface finishes than metal dollies. 


Plastic dollies are lighter, more resistant to dents, and easier to clean than 


Steel dollies are more resistant to cracks and scratches than aluminum, 
wood, or plastic dollies. 

Wood dollies make less noise and are less likely to damage delicate materi- 
als or surface finishes than metal dollies. 


натптоп. W 
Open-Deck General Purpose Dollies 


Large open space in the middle of the deck prevents debris from collecting. Open center allows dollies to be hung when not in 
use. Open-deck dollies weigh less and are easier to carry than solid-deck dollies. 


QUANTUM " 
STORAGE 
SYSTEMS 


Load Caster/Wheel Item 
Deck ушн Capacity Deck LxWxH Caster Wheel Type/Material Configuration Color Brand No. 
Wood Dollies 
Raised End _ 
Carpeted 29 94 in x 18 in x 5 іп Solid Plastic 4) Swive Brown — 48J068 
Wood Flush End Rubber 29 y inx 17 5 inx5 5 in Solid Plastic 4) Swive Brown = 483070 
Padded 1,000 Ib 29% in x 17 Y? inx 6 біп Solid Plastic 4) Swive Brown = 48J071 
48J062 Smooth 16 7 in x 16 V6 in x 5 іп Solid Plastic 4) Swivel Brown = 48J067 
Шегені 29 іпх18іпх6 іп Solid Plastic (4) Swive Brown — 48J069 
ush En 
24 in x 16 Ye in x 5 Жіп Solid Plastic 4) Swive Brown = 484062 
Smooth 4.000 Ib 30 in x 18 in x 5 іп Solid Plastic 4) Swive Brown — 48J063 
А 35 % in x 24 in x 6 6 in Solid Plastic 4) Swive Brown — 48,064 
Textured 30 in x 18 in x 7 in Solid Polyurethane 4) Swive Brown — 48J072 
Steel Dollies 
Raised End mu 
Smooth 3,000 Ib 24 in x 18 inx 7 % in Tread on Core Phenolic (4) Swivel Silver Hamilton 6AZTA 
Flush End 
1.600 Ib 30 in x 18 in x 5 % in Solid Rubber 4) Swive Red = 2TULS 
! 36 in x 24 in x 5 Жіп 30 id Rubber 4) Swive Red = 2TUL6 
24 Y^ in x 34 in x 7 in olid Rubber (4) Swivel with Brake Red — 48J131 
Steel Flush End Smooth 2 000 Ib 27 in x 16 in x 5 i^ in Solid Steel (4) Swive Green Fairbanks 18Ғ461 
2TUL5 ш 30 in x 18inx 5 А іп Sold Iron (4 Зиме Red — 2TUL7 
36 in x 24 in x 5 йіп olid Iron 4) Swive Red — 2TUL8 
3,000 Ib 24 % in x 34 in x 8 76 in Solid Rubber 4) Swivel with Brake Red — 48J132 
32 in x 20 12 in x7 in Tread on Core Polyurethane (4) Swivel with Brake Blac Snap-Loc 200Ү83 
Textured 1.500 Ib 32inx 20 Yinx7 in Tread on Core Polyurethane (4) Swivel with Brake Red Snap-Loc 40AL30 
‘ 32 in x 20 1^ in x 9 іп Solid Rubber 4) Swivel with Brake Blac nap-Loc X 40AL24 
32 in x 20 Y^ in x 9 1^ in Solid Rubber li) Swivel with Brake Red Snap-Loc — 40AL27 
Plastic Dollies 
Raised End 
1.000 Ib 30 in x 18 in x 6 іп Tread on Core Polyurethane 4) Swive Blue = 102908 
Rubber ! 30 in x 18 in x 6 іп Solid Polyurethane 4) Swive Blue Quantum — TUVT1 
Padded 1.200 Ib 30 in x 18 in x 6 іп Tread on Core Polyurethane 4) Swive Red — 35YM02 
г 30 in x 18 in x 6 № іп Tread on Core Polyurethane 4) Swive Blue — 35YM03 
Flush End 
. . Smooth 1,000 Ib 30 in x 18 in x 6 % in Tread on Core Polyurethane (4) Swivel Blue = 102909 
Plastic Raised End tuii M 1,200 Ib 30 in x 18 in x 6 % in Tread on Core Polyurethane (4) Swive Red — 35YMO01 
102908 uminum Dollies 
Flush End . Е В 
900 Ib 24 пх 18 in x 5 Y in Tread on Core Plastic (4) Swivel Silver — 2TUP1 
Smooth 30 in x 21 in x 5 %in Tread on Core Plastic 4) Swive Red — 2TUP2 
2.000 Ib — 36іпх20 76 inx 9 V in Solid Nylon 4) Swive Silver = 2TUNG 
ы 42 in x 24 in x 9 іп Solid Nylon (4) Swivel Silver = 2TUN9 
Solid-Deck General Purpose Dollies 
Solid deck prevents small items from falling through. Can support bags and other irregularly shaped loads. 
Deck Load Caster/Wheel Item 
Surface Capacity Deck LxWxH Caster Wheel Type/Material Configuration Color No. 
Wood Dollies 
Flush End 
Wood Flush End 30 inx 18 in x 434 in Solid Plastic 4) Swive Brown 4UAXA 
48J065 30 in x 18 in x 5 Yin Solid Plastic 4) Swive Brown 48J065 
Smooth 1,000 Ib 35 іп x 24 in x 6 % in Solid Plastic (4) Swive Brown 48J066 
16 1⁄4 in x 16 V6 in x 4 іп Solid Plastic (4) Swivel Brown Д0АХ5 
Fi — 24 in x 16 %in x5 in Solid Plastic (4) Swive Brown 3JJG1 
iberwood Dollies 
Flush End a 
Textured 600 Ib 35 % in x 24 in x 4 %in Solid Plastic (4) Swivel Blac 48078 
" | 800 Ib 24 in x 18inx 4 96 in Solid Plastic (4) Swive Blac 48J081 
astic Dollies 
Flush End 
220 Ib 23 v2 in x 15 У in x 4 іп Tread on Core Plastic 4) Swive Blue 102905 
Т Rubber 300 Ib 23 ie in x 15 94 in x 4 іп Tread on Core Plastic 4) Swive Blac 102910 
Plastic Flush End Padded 500 Ib 28 % in x 18 76 in x 6 % in Tread on Core Thermoplastic Rubber 4) Swive Blue 102906 
102905 35 іп x 23 % in x 8 in Tread on Core Thermoplastic Rubber 4) Swive Blue 102907 
Steel Dollies 
Flush End 
1.000 Ib 24 in x 18inx4 in Solid Rubber 4) Swive Red 48J095 
36 in x 24 in x 4 in Solid Rubber 4) Swive Red 48J097 
Smooth 1.600 Ib 30 in x 18 in x 5 % in Solid Rubber 4) Swive Red 2TUL9 
Ы 36 in x24 in x 5 % in Solid Rubber 4) Swive Red 2TUN1 
2 000 Ib 30 in x 18 in x 5 % in Solid Iron 4) Swive Red 2TUN2 
д 36 in x 24 inx 5 % in Solid Iron 4) Swive Red 2TUN3 
Raised End 
19 Біпх14іпх5 іп Tread on Core Plastic (4) Swive Gray 24WF56 
Steel Raised End Smooth 900 Ib 24 JA in x 16 й in x 5 % in Tread on Core Plastic 4) Swive Gray 24WF58 
24WF58 27 Y2 in x 17 %2 in x5% in Tread on Core Plastic 4) Swivel Gray 24WF57 
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1-800-GRAINGER (472-4643) General Purpose Dollies 


BROBERTS 
Adjustable-Length Open-Deck Dollies 


Deck can be made longer or shorter to hold various load sizes. Deck has a large open space 
in the middle that prevents debris from collecting. 4ZD55 is a low-profile dolly that raises 
loads by less than 1", which keeps equipment on the dollies close to the ground. 


Steel Raised End 


Deck Load Caster Wheel Caster/Wheel Item 
432132 Surface Capacity Deck LxWxH — Type/Material Configuration Color Brand No. 
Wood Flush End Wood Dollies 
8bE226 Flush End - 
ITA ШЕШЕДІ (4) Swivel Black — —  52TW99 
1,000 Ib —з31%пх8% 
Carpeted inx 334 in Solid Plastic (8) Swivel Natural - 8E226 
18 in x 4% Tread on Core ; 

м» 1,200 Ib inx 3 A in Polypropylene (4) Swivel Black = 52TX01 


Steel Dollies 
Steel Low Profile Raised End 


33 in x 10 4 Solid ; * 
4ZD55 Carpeted 1,000 Ib inx4 Ain Polyurethane (4) Swivel Red Roberts 432132 
Smooth ^ 500lb — Solid Rubber (2) Rigid, (2) Swivel — Black — 47055 
* Sold as a pair. 


Wire General Purpose Dollies 

Wire deck has large openings that allow air to circulate and let dirt and debris fall through, 
which helps keep dollies clean. Can support bags and other irregularly shaped loads. Raised 
edge prevents items from sliding off the dollies while moving. 


Load Caster Wheel Caster/Wheel Item 
Capacity Deck LxWxH Type/Material Configuration Color No. 
sen EAD Le (4) Swivel Silver 2TUR1 
32 Yin x 24 Tread on Core ; ; 
іп x 6in Polyurethane (4) Swivel Silver 2TUR2 


Perforated-Deck General Purpose Dollies 


Steel dollies have small openings that allow dirt and debris to fall through the deck, which 
helps keep it clean. Can support small items and irregularly shaped loads. 


Load Caster Wheel Caster/Wheel Item 
Capacity Deck LxWxH Type/Material Configuration Color No. 
Flush Ends & Smooth Deck Surface 
1,000 Ib 36 in x 24 in x 4 in Solid Rubber (4) Swivel Red 48J094 
Raised Ends & Smooth Deck Surface 
1,000 Ib 36 in x 24 in x 6 in Solid Rubber (4) Swivel Red 48J098 


Convertible Solid-Deck Plastic 
General Purpose Dollies TS 


Three-position handle can be used to push or pull the dolly like a platform truck. Handle 
folds flat when not in use to save space when storing the dolly. Solid deck prevents small 
items from falling through, and can support bags and other irregularly shaped loads. 


Deck Load Caster/Wheel Item 

4MC28 Surface Capacity Deck LxWxH Caster Wheel Type/Material Configuration No. 
Textured - 50010 — 32 Yinx 20 %inx7in Tread on Core Polypropylene (2) Swivel, (2) Rigid 4М028 
25010 32 Yin x20 %inx7 in Tread on Core Polypropylene (4) Swivel 4МС27 
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Find more information on dolly construction on page 1188. 


Leg, Edge, and Corner Mount 


MATERIAL HANDLING 
Desk Dollies & Machine Rollers 


Edge Mount 
VGroove Platform Desk and Furniture Dollies 
Small, portable dollies are placed under the legs, 
Corner Mount d f furnit d other | it 
ВЕ Bockot edges, or corners of furniture and other large items 
2TUT2 Leg Mount to easily move them. Each dolly consists ofa small 
Recessed Pocket wheeled platform or pocket, and one dolly is required 
2TUT1 for each leg, edge, or corner of the item being moved. 
Y Load  Caster/Wheel ет Pkg. 
Pocket Style Overall HxWxD Capacity Configuration Color No. Qty. 
3%inx10%inx10%in 1,32010 (12)Swivel Red 2TUT2 4 
Corner Mount Recessed Pocket ЗУіпх8 іпхе іп 880lb (12) Swivel Red 2TURS 4 
. 4 inx8inx8in 5001b — (4)Swivel Black 48729 2 
Edge: Mount V-Groove Platform 4 inx 8 inx 8 in 50010 (8) Swivel Black 48/130 4 
4inxi934inx8in 4000 (3) Swivel Red 4828 1 
Edge Mount Edge Mount Recessed Platform 3inx19%inx8in 58010 (4) Swivel Red 146827 1 
Recessed Platform е As Leg Mount Recessed Pocket 3%inx6%inx7⁄in 88010 (12) Swivel Red 2TUT1 4 
483128 & Trivet-Style Leg Mount Recessed Pocket — 2 in x 6 / in x 6 ^ in 200 lb (3) Swivel Silver 3JJF2 1 


RAYMOND Dayton| 


Lift-and-Roll Desk Dollies 


Used to raise and move desks that have file 
cabinets or drawers on both sides and legs 
underneath. Allow desks to be moved without 
emptying the drawers or removing items from the 
top surface. Steering handle can be removed for 


z Daytoni 
Machine Rollers (ЕСЕЙ 


Rollers are placed under industrial machinery and other heavy equipment to move 
them. 

Steering bars connect to a single machine roller to improve operator control when 
maneuvering large loads in tight areas. 

Turning bars connect three machine rollers together to provide increased weight 
capacity and stability when maneuvering turns compared to individual rollers. 


loading, unloading, or storage. Load Caster/Roller Trond Item 
ACCESSORIES Capacity Top Plate LxW Configuration Material Мо. 
т; Қ Rubber Padded Fixed Plate 
Table-lift attachments fit underneath the 534 in x 8 34 in (4) Rollers Nylon 2MPR4 
center of the top surface of the desk to support 2,200 Ib 16 in x 13 % in (4) Swivel Nylon 2MPT1 
17 in x 13 % іп (2) Swivel, (2) Rigid Nylon 2MPR9 
computer desks and other types of desks that do hus Rid 420019 43 inx 8 Ain (8) Rollers Nylon 2MPRS 
not have file cabinets or drawers on the sides. 55001) 8 %inx5in (2) Rollers Nylon 2MPR6 
i | Fixed Piate 660010 8 %inx11%in (4) Rolles Nylon 2МРВ7 
Single-pedestal attachments allow the dollies 2MPR8 1320015 10 :nx9im (6) Rollers Nylon МРЕВ 
to move desks that have drawers on only one Textured Swivel with Lock Plate 
side. 2,000 lb 3%inx3%in _ (15)Rollers Steel 210020 
8,000 Ib 5%inx5%in (15) Rollers Steel 210021 
15,000 lb 5 іпх5 іп (15) Rollers Steel 210022 
30,000) 5 іпх5 іп _ (15)Rollers Steel 210023 
Handle Compatible Grainger Overall Item 
Length Part No Length No. 
Steering Bar 
36 in 21D024 
mE 49% in 210025 
Textured SM - аулан 210022, 210023 — EI. 210026 
See? Swivel Plate ' d 49 Vo in 210027 
21D021 Turning Bar 
O OO ^ 28i  PIDO2 21022, 210023  — 36im 210028 21D021, 21D022, 21D023 36 in 21D028 
Platform Lowered Raised Load Item 
WxD Height Height Overall HxWxD Capacity Brand No. 
Lift-and-Roll Desk & Furniture Dollies 
Au 93 42" x 32" x 2212 60010 Raymond Products 4ADE2 
4% 10/7 42%" x 32" х 22%" 60010 Raymond Products 4ADES 
5 9% 427" x 32"x 22⁄2" 60016 Dayton 30Е983 * 
32" x 16" 10%  42W х 32"x 22%" 60010 Dayton 30Е986 * 
5%" 1094 42" x 32" x 2234" 6001) Raymond Products 4ADE8 
10%" 43" x 32"x 22%" 60010 Dayton 30E989 * 
e 11%  4234x32'x2234 60010 Raymond Products 4ADF2 
TW 43" х32' х 2297 — 6001b Dayton 30E992 * 
iw — 6Ww 42%" x 40" x 22%" 60016 Dayton 30E995 * 
aye 97 _ AP x 40"x 22%" 60010 Ваутопй Products 4ADE3 Machine 
! 107" 4214" x 40" x 227 6001) Raymond Products 4ADE6 = Dayton} 
aye 104" 4297 x 40" x 22%" 60010 Dayton 30E987 * Roller Kits - ERS 
40'x16" 5 9% 427" х 40" х 2216" 60016 Dayton 30Е984 * dam . . төккен 
gy 10%  42YFx40'x22w 60010 Raymond Products 4ADE9 All kits include 4 machine rollers and 2 steering 
10% ЕЗІЛЕ 800) ШЕП 30990. | handles for moving large loads and equipment. Kits 
a 4 2 a n 
6 11W 4297 x 40" x 2234" 60016 Raymond Products 4ADF3 also come with a lockable steel case (except 2MWK3 Capacity tenth rom 
AW 94 — 42" x 46"x 227 60010 Raymond Products 4ADE4 and 2MWK4, which do not include case). Dayton ` 
yy V U E yy P i 4 
у е ози 000 Dayton. peas = | Dayton kits have steel rollers. 2МРВ1 to 2MPR3 have —5 5 — 314m MEET 
46 x 16" 10 429 x46 x22W' 60010 Dayton 30E988 * spring-loaded locks at 45? increments. 850001) 54 2 in 2MPR 
Du aD AR IDA So Dayton Sg -- | Hilman kits 2ММ/К5 to 2MWK8 have rollers Hilman a 
я 11%" 4277" x 46" x 22%" 60010 Dayton 30E994 * constructed of high-impact nylon that will not damage 6,0000 14 isin 6W041 
6" FA APO ETP yto 225 8,0018 28 Zin 2MWK5 
ii 42%" x 46" x 22%" 6001) Raymond Products 4ADF4 finished floor surfaces. All others have steel rollers. 16,000 Ib 28 vain 6WO42 
Load йет " 160000 48іп  2MWK6 
А . Mem Capacity Overall HxWxD Brand No. Dayton®—Steel rollers. 2MPR1 to 2MPR3 have 24.000 Ib —— 48in 2MWK7 
ссеѕѕогіеѕ ing- о | 30,000 lb 48in  3VH82 
Table-Lift-Attachment 250 Ib 17x20'x19' Raymond Products 4ADF6 Spring loaded locks at 45" increments. 48,000 Ib 48in | 2MWK8 
Singl-Pedestal- Attachment 2801 17 х АЕ i19 Daon augag7 | Hilman—2MWKS5 to 2MWK8 have rollers constructed f oyi т Sees 
Single-Pedestal-Attachment  2501b 16x 13"x 13" Raymond Products 4ADF7 | Of high-impact nylon that will not damage finished 240,0001b — 60 in — 2MWK3 
* Swivel casters. floor surfaces. All others have steel rollers. 4000000 — 60in 2ММК4 
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MATERIAL HANDLING 
Caster Selection Guide 


Caster Selection Guide 


Swivel Caster: Caster raceway capable of rotating 
360°. 

Rigid Caster: Fixed caster without a raceway, that 
can roll forward or backward, but restricted from 
swiveling 360". 

Kingpinless Caster: Swivel caster constructed 
without a kingpin, provides a superior raceway for 
shock conditions. 

Bolt Hole Caster: Stemless caster where a stan- 
dard bolt is inserted into the hole and bolted to the 
equipment. 

Pneumatic Caster: Air-filled wheels, designed for 
low-speed manually moved applications, provid- 
ing a cushioned ride, shock absorption, and quiet 
operation. 

Semipneumatic Caster: Extra-thick, solid, soft 
rubber tire has no air and eliminates the risk of a 
flat tire. Designed to reduce the vibration and shock 
caused by floor surfaces which are not smooth. 


Solid Rubber Wheel Caster: Designed for 
high-capacity applications, featuring a solid tire 
construction. 

Brake: Prevents movement of the caster wheel. 
Not designed to stop moving equipment, nor 
intended for use on ramps or inclines. 
4-Position Directional Lock: Locks the swivel 
of the caster to a rigid position, for straight line 
travel. 

Total Lock: Simultaneously locks both the 
swivel and wheel of the caster to hold equipment 
in place. 

Flat-Free Wheel: Solid, super elastic solid 
rubber tire provides shock-absorption and load 
handling characteristics similar to a pneumatic 
tire with the benefit of never going flat. 


Wheel Size & Overall Height 


Overall 
Height 


PLATE 
CASTER 


Swivel Radius 


Wheel Width 
Nes 


Wheel 
Diameter 


Overall 
Height 


STEM 
CASTER 


Swivel Radius к" 


Cast Iron: High-capacity and abrasion-resistant 
for easy rolling and long service life on concrete. 
Ductile Iron: Superior resistance to breakage, 
cracking, and chipping for long service life in the 
most severe of applications. 

Forged Steel: Indestructible in normal applica- 
tions and long service life. Used where floor 
protection is a secondary consideration, or for use 
on steel plates. 

Glass-Filled Nylon: Will not chip, absorb water, or 
breakdown in caustic environments. 

Neoprene: High resistance from oil and chemicals 
while providing sufficient cushioning to substan- 
tially lower or eliminate shock, vibration, and noise 
levels. 


Wheel Material Guide 


Nylon: Withstands solvents, corrosive environ- 
ments, and temperature extremes. 

Phenolic: Highly resistant to oil, grease, gasoline, 
and mild acids. Recommended for use on smooth 
concrete. Not recommended for wet applications 
or use over rough surfaces. 

Polyolefin: Lightweight, one-piece solid sani- 
tary design suited for use in wet and corrosive 
applications. 

Polypropylene: Resists absorption and withstands 
most chemicals and solvents. 

Polyurethane: Easy-rolling wheels, cushion 
loads, protect floors, and offer superior chemical 
resistance. 


Rubber: Long-wearing wheel provides floor 
protection and quiet operation. 

Stainless Steel: Strong and durable design, 

ideal for use in a wet, corrosive, or sanitary 
environments. 

Steel: Provides strength and shock resistance with 
long service life and economy for use in rough 
service conditions. 

Thermoplastic Rubber (TPR): Chemical- and 
water-resistant, absorbs shock and protects floors, 
while providing easy rollability. 


в 
Stem Types Floor-to-Wheel Guide 
ЕУ 
3. т Мон & 
o EE с б o 
2 8 s 4 Е 

le Stem ы 2 £ & 2 2 6 3 

Dia. 3 5 e e Е y € 

ug 8 8 $ f 5 à 83 
a5 or На fe eee 
c Е 8 a Б 
С т 8 8 8 B 8 & Е 5$ 8 $9 s » 9 E 
— à B Ro? B o. ЕЕ OP ow E RA 0A Pos 
Friction Ring Threaded Grip Neck Round SUO. Оо he 2 Or es 57 а Бу 4) 24 290 08 
Stem ш > > > о а т Ir a с Ф [4 с E a 
MS Length Finished Wood Floor x x x X X X X X E G G G G G G 
Finished Concrete Floor F x x x F E E E E G Е Е Е Е Е 
Concrete Floor G x x x G E E E E G E E E E E 
Ceramic Tile x x x x x x x x F F G G G G G 
jm Vinyl Asphalt Rubber Tile x x x x x E Е Е Е Е G G G G G 

h =) 
Oil, Grease, Solvents G G G G G F Е Е Е G G G G G E 
Square Expanding Adapter Strut Channel Threaded Ladder Alkaline - Inorganic EOE TITE ART Байша Ега RE ES оз MGE ӨӨ Е 
Metal Chips on Floor F X X x B F Е Е E E: E E E E X 
Е = Excellent б = Good F =Fair_X = Not Recommended| 
Load Rating 

Wheel /Trea d Load Rating is the maximum weight (Ib.) each caster 


Hardness Rating 


Measures the hardness of 
the wheel material—the F 
higher the number, the harder S 
the material. The preferred 0 10 
method is using either the 

Shore A or Shore D scale. 


20 30 40 50 


ey ЕЙ 
P 
во 70 80 9095 5% 
SHORE D 
45 55 "ИШ ШО 


can support individually. To determine the appropriate 
rating for your application, divide the total weight of 
the load by the number of casters that will support it. 
It is recommended that you utilize a safety factor and 
multiply your load capacity by 1.33. It is important to 
choose a caster with a capacity that exceeds, rather 
than meets, load requirements. 
Load Rating = (Load Capacity x 1.33) 

No. of Wheels 
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Standard Plate Casters Details on page A1. 
“2 . 59 А 
= - es 2 
Light-Duty Standard Plate Casters : 24 gy, 
Install onto carts, dollies, food-service equipment, business machines, store g 5 4 
fixtures, and similar equipment that will be moved manually at moderate 
speeds. Casters have zinc-plated steel frames and are suitable for transport- Rigid Swivel SN 
ing relatively light loads along smooth, flat surfaces in offices, retail stores, Caster Caster w/ i 4 
schools, government buildings, and other settings where they won't encoun- 1ULJ1 Total Lock 
ter shock loading. 26035 
SWIVEL 
Mounting | SWIVEL | RIGID CASTER 
Plate | CASTER | CASTER | WITH BRAKE - 
Wheel Load | Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item “ 2 
Dia. _ Rating Height Plate Size** Pattern No. No. No. 
Soft Thermoplastic Rubber Tread oe 
Plain Bearing 
2" 7516 2A 1x29 D 435X74 | 435X76 | 435X75 
374° —220]b 4W —2Wx39W C — 4901/25 — 
245 |b 539  2WxdWw C — 4901/24 — y 
4 135b 41976 2x3 D = 1UHN1 — 
Precision Ball Bearing 
" 11016 Her 239 X23 B = 490126 = 
3 200 Ib 4W —2Wx3W C 1UHY2 — iUHYG * Swivel Swivel 
а 2501 BW 2%Х3%' C 1UHY4 = 10НҮ8 * / Brak Caster 
250b 590 — 2x3» C = 1UHZ3 = міргае 
x ч Я В 1UKW8 

5 325b — 69i — 2x3» C 400K44 | 1UHZ4 | 1UHY9 ^ 33H636 
Roller Bearing 

4 35016 598 LETYA B — ШЕ) - 

5' 40010 6” LETYA B = — 435X89 
Delrin Bearing 

3 200 Ib 4W  2Wx3W C TUHW8 | 1UHX7 | 1UHX3 * 

200 Ib 4W —2WXx3W C — 1UHZ1 - С ) 

ШЕ ШЫ о —t—|- E TUR |- 5 — | m а &. = 

76° "х3 98" — — 

5 325b 639 21 x3 C TUHX2 | 1UHYi | 1UHX6 ^ Plate A Plate B Plate C Plate D 
Soft Rubber Tread SWIVEL 
Plain Bearing Mounting | SWIVEL RIGID CASTER 

К 75 |b 2%" THe х2" D 3A814 — — Plate | CASTER | CASTER | WITH BRAKE 

110 Ib 2140 239x278 A 16D121 19YD35 16D122 Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item 
ow —175 Ib 3W —2WXx3Ww D 454Ү33 - 487682 Dia. Rating ^ Height Plate Size** — Pattern No. No. No. 
175 |b ЗИ"  2Wx4WW D — 487690 — Hard Rubber Tread 
120 Ib 3W  1Wx29Ww D 454Y32 | 487673 — Plain Bearing 
y 125 1b 3W  3Wx4W A 1UKP7 = = 75 Ib 2A 1A x2%e D 435X85 | 435X88 | 435X83 
15400 3A  299x29W A 16D123 = 16D124 2 10016 2W' 1x29 D 437/27 - - 
130 Ib 4W  2Wx3W C 487672 | 48957 = 150 Ib 27 17x29 B = = 33H636 
130 Ib 4W 35x20" D 489A56 = = 37 240 1b Зв  3Wx4W C 487695 — - 
4 165 4e 2X x3 D 5X729 = = 4 17616 5 Ув" 3x3 D 160125 - 160126 
225 |р 5 LEENA D 33H787 = — 225 |b Б" Tx5W D 435X86 — 435X87 
250 Ib 5 Tx5W D — — 487H08 5' 2001р b  2Wx3W C 437/26 | 400К72 - 
Precision Ball Bearing Delrin Bearing 
Т 0 Ib 5W JRK" D — — 55FE13 * 175 |b 3W  2WXx3wW C 1UKU1 — 1UKUG 

5' 200 lb BA 3X x4MW B 440A72 — — 2%" — 1751р 3  2Wx3WWw C 435X95 = = 

8 110015 9%" LETYA B — — 490W23 T 175 Ib 34  2WXx3wW D — 435X96 — 
Roller Bearing 3W 2500 416 39х49" B 454Y16 — — 

47 35016 5» LETYA B = 1NWJT — > 3001 БИ  3Yex6vm ің - 1UKV5 — 
Delrin Bearin 350 Ib 5W 37х47" C 454Ү21 — — 

2" 75 |В 2W' RXR D 10НН5 - 1UHJ1 Hard Polyurethane Tread 

1001 31/76 17€ x29W D 1UHH6 = 1UHJ2 Plain Bearing 
3$ 12516 3W'  3Wx4VW A = YUKR6 | 1UKR2 4 — 240 Ib 5bW  2WXx3wW C 489A61 | 489A63 | 489A62 ^ 
125 |р 4W —2Wx3W C 4901/58 | 490V50 = Delrin Bearing 

4150 Ib 5bW 2%Х3%' C 490V60 | 490V52 | 490V61 4 — 350 БЕД КЕРДІ B — — 487684 

57 17510 6%%  2Wx3W C — — 490V63 5' 440 Ib бй" LETYA B — — 487688 
Firm Thermoplastic Rubber Tread Hard Polypropylene Tread 
Plain Bearing Plain Bearing 

22-100 ЗИ"  1Wx2W D — — {UHL 2212018 ЗИ" WIR D 489A64 — — 

120 Ib 3W  1WXx2wW D 489A58 = = 21010 — 3e  3VWx4VW C = = 440A70 

5 220 lb BAS  2Wx39 C 489A59 | 489A60 — Precision Ball Bearing 
Precision Ball Bearing 4 27516 5W ЗУХД B 440473 | 33J013 | 33H644 

q . 2001 4W —2WXx39W C 4DE57 = p 3001 BA 3X x49 B 440474 | 330008 | 33H645 

210 Ib 4W —2Wx3W C — 26035 * 300 Ib BAe  3Wx4AW C — — 490/54 * 
Delrin Bearing Hard Polyolefin Tread 

5' 240 |b би" LETYA B 487689 — 487683 Plain Bearing 
Firm Rubber Tread 2 100 1b 2W TRW D TUHP6 | 10НТ1 1UHR2 
Plain Bearing 4 108 4% 2%х3% D 416P27 — — 

5 14516 6%%  2Wx3W C — — 1UHL7 1400 4e 29%Хх3% D 1UHP9 — — 
Precision Ball Bearing 6 400 Ib The 3W'x4W A 33J010 — — 

3 200іһ 4W —2Wx3W C = = 490V55 Delrin Bearing 

35 250b 4e 2x3» C 1UHY3 — 1UHY7 * 27 17516 3W  2WxdW D 4Х694 4Х696 - 

4  300lb 5W  2WxdWW C — — 490V56 4 195lb 4176 2x3 D 426A81 | 426A82 | 5UX72 
5b' — 32510 бв  2Wx3W C — — 490157 p 2201) by 29х39 р 4X695 = — 
Delrin Bearing 220 Ib 55g 29х39 D — — 5UX74 

35 250b  4'Ve 2x39 C 1UHWS — — Hard Phenolic Tread 

4 15b 4e 2x3 D — 1UHK2 — Plain Bearing 
Firm Polyurethane Tread 3 225 Ib 3% 3Wx4AW A 493W80 | 493W82 | 493W81 
Plain Bearing Roller Bearing 

3 ^ 12b 3e 2X x3 D qUHN3 | 1UHP3 | 1UHNG y 390 Ib 4W JRA B 33H775 — — 

4 55016 5 Ив" LETYA B 487G04 | 487H07 = 500 Ib 378 LETYA B 426A89 — — 

5' 145 |b SY ZAKIA D 10НМ5 | 1UHP5 | 1UHNS Ball Bearing 
Precision Ball Bearing 3 500 Ib 37k 3Wx4AW A 55KC25 — — 

3' 250 Ib 4W —2WXx3W C — TUKA4 = 500 Ib 3 BUX 4H" B 55KC26 = = 

3W 275b 4106 2%Х3% C = = 435X80 * Hard Nylon Tread 
250 Ib DA 2] x3» C 40Е53 40Е54 - Plain Bearing 
4  —350lb bYw 24x39 C 1UHZ7 | 1UKA6 | 1UKA2 * 4 33016 5 LEENA A 160109 | 160108 16D110 ^ 
400 Ib 5W 2x3 D 45XC24 | 45XC26 | 45XC25 * 5' 33010 [3 3W x4 A 160115 | 160114 16D116 ^ 
250 Ib бв  2Wx3W C 4DE55 4DE56 = Extra-Hard Iron Tread 
5' 350іһ BA — 2W x39» C 1UHZ8 | 1UKA7 | 435X81 * Plain Bearing 
450 Ib 6W —2Wx3W D 45XC27 | 45XC29 | 45XC28 * 2 125b 2e 16x27" D 1UKW6 | 10КХ7 | 1UKX2 
Delrin Bearing 2%" 17510 3W —2Wx3W D 33H732 = 488197 
T b 3W  2WXx3W D — — 400К66 a 2501 3W  3Wx4AW A iUKW8 | 1UKX9 | 1UKX4 

4 Sb 4e 29x39 D — — 400K67 300 Ib 3X — 3Wx4AVW C 455U12 — — 

5' 22010 55; — 2Wx3yw D — 435X69 | 400K68 4 25016 5 LEENA D 33J090 — 488T98 
* With total lock. ¢ With four-position swivel lock. ** Mounting plate size based on swivel caster. See Grainger.com® for exact dimensions. 
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а ИРЕЕТ MATERIAL HANDLING 
5 AN ER Standard Plate Casters 
Light-Duty Standard Plate Casters for Furniture a put 


Swivel casters mount onto chairs, furniture, and other office equipment that will be moved manually at moderate 
speeds. Casters have a decorative frame finish that enhances the look of the furniture or equipment. Suitable for trans- 
porting light loads along smooth, flat surfaces in offices and other areas where they won't encounter shock loading. 


SWIVEL 
Mounting SWIVEL| CASTER 
Plate CASTER WITH BRAKE ч 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Wheel Item Item 4 ч 
Tread Style Dia. Rating Height Plate Size Pattern Bearing Type Frame Finish Brand No. No. 4 
2" 75 |b 2% 19e x2" D Plain High Nickel — 19YX29 — 
Soft Rubber Tread 2" 15 10 2% 154 x2" D Precision Ball Polished Brass = 3A777 — 
210" 7510 БЕТ 17x2" D Precision Ball Copper — 20007 — 
Soft Polyolefin Tread 2%" 75 or 136" х 2" D Precision Ball Copper — 3A784 — 
Hard Polyurethane 1196" 75lb 296" 1%'x1⁄%" D Plain — — 454N50 — ER 
Hard Polypropylene 2" 80 Ib 2%" 1W'x2W D Plain Chrome Plated = 487G79 — 
jade 2? 80b 2% 1x2” OD Plain Antique = 490W20 — 
2" 80 Ib 2% 1%'x2%" D Plain Bright Brass — 490W21 — а 
Hard Polyolefin Tread — 2" 7510 29% 176 x2 D Plain Zinc Plated = 43720 — Polished 
1%" 4010 2W  1W'x1Ww D Plain — Shepherd Caster |60EZ23| 60EZ24 Brass 
116" 75lb  294' 1VW'x1w D Plain — — — 454N49 * 19YX22 
2" 7516 2959  1W'x1Ww' D Plain — Shepherd Caster |60EZ25 60Е226 
2' 75 |b 238 1 x1" D Plain — Shepherd Caster 60Е233 60EZ34 
Hard Nylon Tread 2%" 10010 3" 1w'x1w D Plain — Shepherd Caster |60Е727 60EZ28 Y 
2%" 10016 295  1W'x1w D Plain — Shepherd Caster |60EZ35| 60EZ36 
3' 165 Ib 35 29x39 C Plain — Shepherd Caster |60Е737 60EZ38 Nylon with 
37 17510 4%" 2W'x39w C Plain — Shepherd Caster 60Е729 60EZ30 Side-Pedal 
4%" 18016 5% 29x39 C Plain = Shepherd Caster |60EZ31| 60EZ32 Brake * 2 
я ; 2" 15 10 20" 19 x2" D Precision Ball Polished Brass — 19YX22 — 
ШИШ 2' 751b 29% 16x? D Ргесізіоп Ball Black Oxide E 19YX28 — 421949 Plate D 


* With side-pedal brake. 


Low-Profile and Easy-Turn Standard Plate Casters 


Low-profile casters install onto equipment that needs to stay close to the ground to maximize its stability while rolling. 
Easy-turn casters each have two wheels mounted on one axle, which reduces friction between the floor and the 
wheels and allows the casters to swivel more easily than single-wheel casters. Light-duty and medium-duty casters 
have steel frames and are used on carts, business machines, and other equipment that will be moved manually at 
moderate speeds along smooth, flat surfaces in areas where the casters won't encounter shock loading. 


SWIVEL RIGID (SWIVEL CASTER 


Swivel 
16D120 


Mounting CASTER CASTER WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Plate Bolt Wheel Item Item Item 
Dia. Rating Mounting Height — Plate Size Hole Pattern Bearing Type No. No. No. 
Low-Profile Light- & Medium-Duty 
Firm Polyurethane Tread 
1% 220 Ib 2t 299x238 B Precision Bal 22N062 = = 
3" 450 Ib З 1916" 3W'x4AW A Precision Bal 33H701 33H703 = 
Firm Thermoplastic Rubber Tread 
2" 330 Ib 2 39e X 2 96" B Precision Bal 490V43 = = 
Hard Glass-Filled Nylon Tread 
3" 800 Ib 4 ув" 3W'x4AW D Precision Bal 416P22 1VJD8 = 
Hard Nylon Tread 
2% 550 Ib ЕЕ 3W'x4' A Roller 16D120 = — 
3 1000 Ib ЕУ 3W'xAW D Precision Bal m 487075 = Rigid Caster 
Hard Phenolic Tread 1VJD4 
3 500 Ib 3 4x4AV B Roller — = 33H706 
Hard Polypropylene Tread 
т 500 Ib 4 Ve 3W'x4AVW' D Roller 1VJD5 1VJD4 — 
550 Ib З 1e" 3W'x3W D Precision Bal 454Y15 — = 
Low-Profile Easy-Turn Light- & Medium-Duty 
Soft Neoprene Tread » 
2" 145 Ib 2% 2%х3% C Precision Bal = 487G80 = 
Soft Polyurethane Tread — 
2 175 lb 2196 2x2 A Plain = = 490039 * = 
Soft Thermoplastic Rubber Tread 
2" 175 Ib 21%6 2%х2% А Plain 490V36 = = 
т 220 Ib 4" 299x278 A Plain 490V37 = E : 
220 Ib 3% 298x298 A Plain - - 490V38 * Swivel w/Brake 
Firm Polyurethane Tread 33H781 
175 Ib 215 29 x2Y9 A Plain 490V29 — 490130 * 
350 Ib 2% 3 4" X 3 31" G Plain 4W778 = == 
3 220 Ib 4" 29 xX 2%" A Plain 490V31 — 490V32 * 
Firm Thermoplastic Rubber Tread 
3 220 Ib 4/6 2W'x3w D Precision Ball 487G30 — 487G87 ” E 
Hard Nylon Tread M | 
1% 260 Ib 2%e 3W'x3yr G Plain 400K29 = = 
" 175 Ib 215 29 x29 A Plain 490V33 — = 
350 Ib 20" 39x39 G Plain 4RF58 — — 1 % 2 
2% 1540 Ib 3%" 3 12" x 3 1916" D Precision Ball 22N195 — = $ : % 
ж 220 Ib ғ 299 x2W A Plain 490V34 = 490/35 * Plate A Plate B 
1320 Ib 4e 3 туо" x 3 1916" D Precision Ball 22N196 = = 
Hard Rubber Tread 2. 
2 200 Ib 2 1e" 3W'x4AVW' A Plain 26Y506 = 33H781 
210 Ib 2% 29 ХЗ в" D Plain 487629 — = 
оу 300 Ib 3%" 3W'x4AW A Delrin 26Y508 — = ( ) 
300 Ib 3% 3W'x4W A Plain — 26Y509 = 
3 350 Ib 30 3 6" x 4 16" A Plain 26Y510 = = 
Extra-Hard Steel Tread Г 1 e. 
2" 590 Ib 20" КЕЙІ б Plain 400K26 — = = 
* With total lock. Plate D Plate G 
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Standard Plate Casters Details on page A1. 


For information on selecting casters, see page 1191. 


SWIVEL 
Mounting SWIVEL) RIGID | CASTER 
Mounting Plate CASTER) CASTER | WITH BRAKE 
AS Wheel Load Mounting Plate Bolt Hole Wheel Item Item Item 
2: 4 Dia. Rating Height Size** Pattern Bearing Туре No. No. No. 
: ( , 1750 41/6 23/x39W D Delrin 10141: — — 
e ^e M 4 4 260 536  3Y x4 A PrecisionBall 437V21| — | | 416P20 * 
PIC A Pinte В 30010. 559  4x4W B Roller — — 4HXG1 * 
ае аө 1950 5% 29x39* D Delrin | 16192 16195 — 
Swivel 250b 6396 2%"x3% С Precision Ball, 4DE68 | 4DE69 = 
Caster w/ 5' 2800 6 2%"x3%" C Precision Ball 416P30| 20063 — 
Total Lock 305b 636 3Жх4 A Precision Ball 400K71| 437V22 | 416P21 * 
ока кос! 400lb 6% 2%'x3% C Precision Ball 426A84| 406P65 | 400K28 * 
416P20 A 2 ( ) е 32510 7% 2 %x3%" 0  PrecisionBall 400К300 — — 
3250 79€ 2x3 C Ргесіѕіоп Ball| — | 406P66 | 406P67 
Plate C Plate D Firm Polyurethane Tread = ] 5 5 
А А 17510 37° 2Yx3W D Delrin  |18196 | 16199 — 
- 3 25010 4W 2VWx3Y C  fPrecisionBall — | 26047 | 26029 * 
Debris-Resistant Standard Plate Casters Ш ЕЕ РО ГИ Е 
і ing i | 3W' 2750 4e 2VW x39 Precision Ball 435X78 435X82 | -- 
Casters have thread guards that Stop debris from getting into the casters' axles ee SPERO poon Бай! КҮ АЕО = 
and damaging or contaminating them, extending the casters’ life when used 4 300b 5%” 2%x3% C Precision Ball, 26043 | — 26031 * 
in dusty or dirty environments. Mount onto carts, dollies, tables, storage racks, 300 5% 2%х3%7 0 Precision Ва -- | 26049 = 
d other equipment that will be moved manually at moderate speeds. Suitable OA MC uH Den TEE — E 
and other equipme Ill be ually € sp . oul 5 31510 89 2 "x3 % C Precision Ва!/29ХМ/86 — — — 
for transporting loads along smooth, flat surfaces in areas where they won't 31510 6%” 277x39; 0 PrecisionBall 26045 | 20051 20033 * 
p 9 : ong : шасе ile f Я fi , e 3000 79 2WXx39& C Precision Ba — 3ENW9 — 
encounter shock loading, such as laundry rooms, textile factories, offices, retail S 30010 77/4 2x39v C Precision Ball ЗЕМХӨ | — | 3ENYI 
Stores, schools, and government buildings. Light-duty casters are also known Firm Rubber Tread _ 
аргын i ; A 4' 2500 5% 2%x3% C Precision Ball|454Y10| 40Е66 = 
as institutional casters. Medium-duty casters can typically bear more weight 6& — 300b 7 9 "x3 С Precision Ball) 3ENX7 | 3ENW8 | 440A77 
and withstand more industrial conditions than light-duty casters. Firm Thermoplastic Rubber Tread | ш 
5 50 6%” 2W x3» C Precision Ва! 2LU81 | 2LU79 — 
SWIVEL 30010 63 2x39 C Precision Ball 40N479| 40N481 | 40N480 
Mounting SWIVEL) RIGID | CASTER 6 32510 7W 2%"x3%" C Precision Ball40N482| 40N484 | 40N486 
Mounting Plate CASTER) CASTER | WITH BRAKE Hard Phenolic Tread 
Wheel Load Mounting Plate Bolt Hole Wheel Item Item Item 4 6000 5% 4х4" В Roller — 4HXN6 — 
Dia. Rating Height Size** Pattern Bearing Туре No. No. No. Hard Polyolefin Tread 
Dehris-Resistant Light-Duty 3 15b 3% 29vx3W D Delrin = = 5UX73 
Soft Phenolic Tread а 6000 5% axa B Roller | 4HXK9 | 4HXL3 | 435Y01 * 
4 60010 5% 4х4У B Roller ^ |4HXN3|] — 4HXNA * 60010 5% 4x4" В Roller — = 4HXL1 * 
Soft Rubber Tread Hard Rubber Tread 
3 19b 3% 2Wx3W D Plain 5X728 — = 3 210b 3% 2Yx3W C Delrin |20301) 26303 — 
3% 350l 4146 2%"x3%" C  .PrecisionBall 492247 -- | 49C250 * 3" 3500 41/6 27 x35»* C Ргесіѕіоп Ва — | 49C249 | — 
3%e 400b 5% 2Wx35& C Precision Ball! — = 491421 * Dehris-Resistant Medium-Duty 
4 16510 41/6 2%х39 D Plain — — 5UX76 Firm Polyurethane Tread 
5 330b 5% 29х37" OD Plain 5X7300| — - 5  1000b 6%  4x4VW B Roller — | 1ULP4 — 
6 2800 72/7 3% ХА A Plain 33/68 - - 8 14001. 9% 4х4У В Roller | TULP5 | 1ULP6 = 
Soft Thermoplastic Rubber Tread Hard Phenolic Tread 
2 1500 39 2Wx3W D Delrin [16190] — = 6 120010 7W 4х4У B Roller | 1ULP9 | TULR1 — 


* With total lock. ** Mounting plate size based on swivel caster. See Grainger.com® for exact dimensions. 


- Corrosion-Resistant Standard Plate Casters 


Casters have stainless steel frames that resist rusting and withstand exposure to corrosives like 
: ті water or cleaning chemicals used іп food-service facilities, pharmaceutical plants, laboratories, 
Plate C cleanrooms, hospital waste areas, marine environments, and similar settings. Mount onto carts, 


dollies, tables, racks, and other equipment that will be moved manually at moderate speeds. 
Suitable for transporting loads along smooth, flat surfaces in areas where they won't encounter 
shock loading. Light-duty casters are also called institutional casters. Medium-duty casters can 
Plate D typically bear more weight and withstand more industrial conditions than light-duty casters. 
SWIVEL SWIVEL 
Mounting SWIVEL | RIGID | CASTER Mounting SWIVEL | RIGID | CASTER 
Plate CASTER CASTER WITH BRAKE Plate CASTER CASTER WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Wheel Item Item Item Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Wheel Item Item Item 
Dia. Rating Height Plate Size Pattern Bearing Type | No. No. No. Dia. Rating Height Plate біле Pattern Bearing Type! No. No. No. 
Corrosion-Resistant Light-Duty Firm Thermoplastic Rubber Tread 
Soft Rubher Tread 4 30010 5%" 2%х3% C Precision Ball | 33H722 | 33H726 | 40N489 
Ж” 850 29e 2% х2% В Plain 22N122 |22N126| 22N123 * 5 3250 69 2/х39 C Precision Ball | 33H723 |33H727| -- 
3 13010 37 299x278 B Plain 22N124 22М127 22N125 * Corrosion-Resistant Medium-Du 
3%" 30516 4" 3 %' x3 9e D Roller 441YU31| — | MYUAS * Firm Thermoplastic Rubber Trea 
3%" 330b 4Я 3%х3%6 D Roller 44YU46 | 44YU58 | 44YU49 * 4 30010 5% LETYA B Delrin 2LY18 | 2LY16 — 
Soft Thermoplastic Rubber Tread 6€ 5000 7% 4x4W B Delrin 21Ү26 | 2LY24 — 
27 10/0 279 2%Хх29% В Plain 22N116 22М120 22N117 * Hard Glass-Filled Nylon Tread 
37; 200 5% 29х396 B Plain 4YU77| — 44YU40 * 4 8000 5% LETYA B Roller 5VP31 | 5VP30 = 
Hard Polyurethane Tread 5 900b 6” J4x4W B Roller 5VP33 | 5VP32 — 
4 21510 5% PARSE C Delrin 23J808 | 23J809 = 6 0000 7» ғхау В Roller SVP35 | 5VP34 — 
5' 300b бў 2/79х3% C Delrin 23J810 | 23J811 — Hard Nylon Tread 
Corrosion- & Heat-Resistant Light-Duty 4 88010 5% ғхау В Precision Ball | 45492 |454M93| 454N11 * 
Hard Nylon Tread 47& 16500 61/6  4Ywx5VW C Precision Ball| -- — 22N247 * 
3% 3300 4% 3x3 e D Plain 22N140 | — 22N142 * Hard Polyurethane Tread 
Hard Phenolic Tread 4 6000 5% LETYA B Precision Ball | 454M90 454М91 454N10 * 
4 220b 5%”  2Wx3» C Plain 454Y20| — = 5 750lb 6” LETYA B Delrin 36103 | 36110 = 
Corrosion- & Debris-Resistant Light-Duty 750 Ib 67» LETYA B Delrin 36111 |23J823 — 
Firm Rubber Tread 8800 717 LETYA B Precision Ball | 454M94 |454M95 = 
5 3250 696  2VWx3»* C Precision Ball | 487H28 | — | 455T51 6€ 900 79 LETYA B Precision Ball| — — | 4540188 * 
6€ 3250 7% 2W'x39W C Precision Ball 455753 |  — 455Т54 900lb 7” LETYA B Delrin 36105 30104 = 


* With total lock. 


Heat-Resistant Standard Plate Casters 


Casters have hard nylon wheels and can withstand continuous exposure to dry heat up to 480°F. Used in areas such 
as bakeries, laboratories, light manufacturing facilities, pharmaceutical plants, and electronics parts testing sites. 
Casters have zinc-plated steel frames and mount onto racks and other equipment that will be moved manually at 
moderate speeds. These swivel casters can rotate up to 360°, allowing equipment to change directions while rolling. 


Plate C 
Wheel Load Mounting Mounting Plate Wheel Item 
22N149 Dia. Rating Mounting Height Plate Size Bolt Hole Pattern Bearing Type No. 
37 330 Ib 47 3% x3 He" C Plain 22N137 
TW 770 lb gu" 4%e' x5 C Plain 22N149 
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RANA ER COM. Standard Plate Casters 


colson ALBION’ © sREENLEE 
Medium-Duty Standard Plate Casters 


Mount onto carts, dollies, platform trucks, tool boxes, storage racks, and other 
industrial equipment that will be moved manually at moderate speeds. Casters 
have zinc-plated steel frames. Suitable for transporting moderately heavy to 
heavy loads along smooth, flat surfaces in industrial settings where the casters 
won't encounter shock loading, such as shops, docks, warehouses, waste- 
disposal areas, and manufacturing plants. 


SWIVEL 
Mounting SWIVEL | RIGID CASTER 
Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE 
Rigid Caster = Ны eer НЫ ona | Ж | ы | Мп 
1VJA1 Swivel Caster Precision Ball Bearing 
3 > жый. 3 176" 400b 41/6 2V"x3»* D — 21HJ83 — 21HJ85 * 
wj Four-Position 37 400Ib  5W 2Y/x3W C = — zma  — 
Swivel Lock 31916 400b 47%6 2V x3» D — |21Hj67| — 21HJ71 * 
490W06 39 400 5% 2VWx3»* C = — 21HJ68 — 
4 1946" 4000 579 2VW'x3»* D — 21HJ89 — 21HJ74 * 
400b 5765 2Wx3»* D —  |21HJ72 — 219390 * 
4% 400b бе 2W€Wx3» C — — 21HJ73 — 
T 700 5% A4VWx6Vw A = = — 455001 + 
5 400b 6% 2%х3% C — 19YP94 — 
Swivel Caster 6 1250 7Y  4x4Y B = — 51664 — 
1NWJ6 8" 1250 9” LETYA B 454N28 — — 
Roller Bearing 
600lb 5% LETYA B — INUW7 | 1NUW9 | 400K42 
a 7008 5 Шу Tx4 у В —  |1NWKi  1NWJ9 | 487H29 f 
150lb 5% 4х4" В — — 1NUYS 1NUY2 
750lb 7%" LETTA B — 1NUY1 — — 
700b 6% J4Wx6Ww A — — 455Т74 - 
( ) » b 150. h E 5 ^ X 4 a E — aie 400K52 | 400K43 
| o X 5" -— = = 
5 105010 6%" 4wWx6W A — 400K27 — — 
10500 6” 5x5 D — 1NVL7 | 1NVL9 1NVL8 
% „ 110010 6 A 5 x5 5 D — 489A32 | 489A34 | 489A33 * 
% ) 15000 6%" A4W'x6W A — — 1NVR8 — 
b - 2 ? 80010 7 vy 4x4 x B — 400K53 | 400K55 | 400K54 
900b 7%" “хаж B -- 1NUX4 — 1NUX5 
Plate A Plate B 900b 7/5 axa B Greenlee 35МІМ29 35MM28 | — 
1200 Ib 7” LETYA B = 1ULP2 | 1ULP3 — 
6" 12000 7 Ж 5 x5 x D — 1NVN1 | 1NVN3 1NVN2 
= az j 7 125010 77 PETIA B —  |454Y22 — 49H599 — 
1250]b 7% 5x5 v D — — 489A37 | 489A36 
17500 7% 4Wx6VW A = TNVR9 | 1NVTÍ — 
ЧОР ДУ abc Вс ако а 
б" "х4%" — — 
900b 9” LETYA B Greenlee| — 35MM32 | 35MM24 
En —— ^ 2 8" 12000 97 4Wx6VW А —  |426A74 | 426A75 — 
one 180 lb 84 E84 л ла ДГ 
y DENA — — 
Plate C Plate D x: m BENE E 11% 4Wx6W A — 1NVX2 | 1NVX3 = 
irm Rubber Trea 
SWIVEL Precision Ball Bearin 
Mounting SWIVEL | RIGID CASTER 4 40018 5 A LETYA B --  |29XU58 = = 
Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE 6 500b 7” LETYA B = = == 29Х045 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item 8 600b 09” LETYA B — 29XV52 — 
Dia. Rating Height Plate Size Pattern Brand No. No. No. Firm Thermoplastic Rubber Tread 
Soft Monoprene Trea 4 30010 5% LETYA B = == 40Е89 - 
Precision Ball Bearing е 5000 7 үйі LETYA B — |1NWH1 — — 
4 350lb 10% LETYA B Colson | 20PM03 | 20PM05 | 20РМ04 5001. | 7%" LETTA B — — 490V75 = 
Radial Ball Bearing 8 600b 9” LETYA B = 2LY34 | 4DU12 — 
8 350l 10Я — 4x4 B Colson | 20PL93 — = Roller Bearing 
10 4401Һ 13" LETSA B Colson | 25VT58 = = 4 300lb 55€ LETYA B = 1NWR1 | 5VP82 — 
Soft Polyurethane Tread 5" 35010 61» LETTA B — 5VP85 | 1VJC5 | 490V99 * 
Precision Ball Bearing 6" 500 Ib 7% LETYA B = 1NWRS | 5VP86 | 49H614 
З 176" 400b 419/6 2VW"x3»* D = — = 21HJ80 * 500lb 7” LETYA B — — 487H27 | 490W01 T 
зж 660lDb 57" 3% x3 We D — 22N164 | 489057 | 489056 * 8" 600 lb 9” LETYA B — SVP89 | 5VP88 | 483N54 t 
8 770b 6% 3% х3 We" D — 22N167 — 22N169 * Hard Glass Filled Nylon Tread 
4% 77010  6W 399x3 e D — — 22N168 — Roller Bearing 
Soft Rubber Tread 4 80010 5% LETYA B 1NWN3 | 1NWN2 — 
Precision Ball Bearing 5' 100015 677 LETYA B INWN5 — — 
31%” 400b 5% 2Wx35& C — 21HJ58 — — 6€ 12000 7% LETYA B 1NWN7 | 1NWN6 — 
"n 400lDb 51 3Wx4 D — 21HJ59 = 8 125010 97" LETIA B TNWN9 = = 
440lb 5%" LETIA B 454Y05 487020 — Hard Nylon Tread 
g 600b 9%" 4wW'x6wWw A = = 454N05 + Plain Bearing 
660 lb 9 LETYA B 454Y07 | 454Y08 = 3%" 330l 41/6 2VW'x39& C — 21HJ94 | 21HJ95 | 21HJ96 * 
Roller Bearing 3 196" 400lb 4196 2VW'"x3»& D — |21НК01 — 21HK03 * 
4 350lb 558 LETIA B = 1NWJ2 = = 3% 400b 5% 2VWx3» C — — 21HK02 — 
5 4000 6” LETIA B — |1NWJ4 | 1NWJ3 = A 400b 5% 22V x3» D — |21НК10 = 21HK12 * 
4018 77" LETYA B = 1NWJ6 | 1NWJS — 4 400 519 2VW'x39W C = 454Y18 = — 
e 5001. ти" 4x4W B Albion | 30XK14 — — TW 77010 9W 3Wx3We C = — 22N150 — 
550 7% 4 4x6" A = 454N01 == — Precision Ball Bearing 
600b 7% LETIA B Albion | 32LG48 | 32LG47 = 37" 330b 4e 2VW'x39& C — |21HJ97 = 219399 * 
6001. 9” 5'х5 ў" D = — 489429 — З 176" 400 lb 41976 2V"x3»* D = 21HK07 = 21HK21 * 
8 6001. 9” LETYA B = 1NWJ8 | 426A76 — 3 400 51$ 2VWx3»& C — — = 21HK09 * 
6/75] 7%" LETSA B Albion | 32LG49 — — * 770b 39 336x3 Wc D —__| 22N185 == — 
Soft Thermoplastic Rubber Tread 4000 575 2WxS3»W D — 21HK16 — 21HK18 * 
Precision Ball Bearing AA" 4000 4116 З "х3 we D —__| 490254 = — 
8 6751) 9” LETYA B = 1NWH3 | 1NWH2 — 4000 41796 2W'x3»W D — m = 21HK23 * 
Roller Bearing Roller Bearing 
4 350lb 5% LETIA B = 1ULH9 = — 5" 100010 6” LETTA B = = INWN4 — 
5 400b 6” LETIA B = TULJ2 | TULJA = Hard Phenolic Tread 
6 450lb 77" LETYA B = 435X90 | 1NVD8 | 435X91 Ball 
8" 600b 9” LETEA B — |400K49 | 435X92 = 5 10000 6% LETYA B — [55КС24 | 55KC20 | 55KC13 
Firm Polyurethane Tread 10001. 6%" A4VWx6WwWw A — 55KC10 | 55KC11 m 
Plain Bearing e 1200 Ib 7” 5x5 w D 55KC04 | 55KC06 | 55КС05 * 
5" 1050 6” LETIA B = 29XU51 — = 120015 7” LETYA B 55KC14 | 55KC21 | 55KC15 
With total lock. 1 With four-position swivel lock. $ With four-position swivel lock and brake. b 
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Details on page A1. 


Medium-Duty Standard Plate Casters 


Mounting 
Plate 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole 
Dia. Rating Height —PlateSize Pattern 
1250 gy ЖЕРДІ D 
g 12500 9% 4VWx6Ww A 
1250 lb 975 LETEA B 
25000 10%" 4% x6 w A 
10 2900lDb 11%" 4W'x6U A 
Roller Bearing 
4500 5%" 336х670" C 
4 800lb 5% LETYA B 
800lb 5%  4W'x6W A 
5  1000l 67» 5x5W D 
6€  1200b 7%” A4Wx6W A 
Hard Polyolefin Tread 
Roller Bearing 
5" 750 Ib 61» LETYA B 
800lb 6” LETYA B 
6 900b 7” LETYA B 
900b 9 5'x5W D 
8 9000 9” LETIA B 
10001. 39» 5'x5W D 
Hard Polypropylene Tread 
Precision Ball Bearing 
6 300b 7W 3%'х4%' B 
Roller Bearin 
4  450l 5% LETEA B 
5" 550lb 6” LETYA B 
6501. 6” LETIA B 
6 650lb 7% LETYA B 
8 850b 9%" LETEA B 
Hard Polyurethane Tread 
Delrin Bearing 
4 600lb 5% LETYA B 
Precision Ball Bearing 
4 10001. 5% LETYA B 
5" 100010 6%” 4х4" В 
6 100015 77" LETYA B 
g 10001. 9%" LETEA B 
1200lb 9” LETYA B 
Roller Bearing 
4 600lb 5% LETYA B 


Brand 


LEM 


ШІ 


| 


SWIVEL 
CASTER 


No. 
55KC07 
55KC12 
55KC22 
55KC27 
55KC29 


1NUZ6 


1NVK7 
435X73 


25VT36 


25VT38 
25VT40 
25VT42 


455U50 


ANWP2 
ANWP4 
1NWP6 
489C19 


406027 


SWIVEL 
RIGID CASTER 
CASTER | WITH BRAKE 
Item Item 

No. No. 
55KC09 55КС08 * 
55KC23 — 
55KC28 — 
55KC30 — 
1UKW5 — 
435X70 | 1NUZ7 
455T92 | 455U02 + 
1NVK9 | 435X71 * 
1NVT7 — 
435X93 — 

— 400K57 
1ШІ5 | 426A80 
435X72 — 

1ULL7 — 

— 1NVP5 

= 33H687 
25VT37 = 
25VT39 — 

— 490V88 T 
25VT41 = 
25VT43 — 
455U51 — 
1NWP1 — 
1NWP3 — 
1NWP5 — 
489018 = 
1NWP7 — 

1VJB4 = 


* With total lock. T With four-position swivel lock. t With four-position swivel lock and brake. 


Heavy-Duty Standard Plate Casters 


Casters have zinc-plated welded steel frames and a stronger kingpin than light- 
duty or medium-duty standard plate casters. Withstand heavy loads and frequent 
use and are mounted onto racks, utility trucks, production jigs, fixtures, and other 
heavy equipment used in industrial settings where the casters will be rolling along 
irregular or rough surfaces and may encounter shock loading. 


Colson ALBION’ 


Wheel Load Mounting Mounting 
Dia. Rating Height Plate Size 
5 750b 6” LETYA 
e 900 lb 7%" LETYA 
12301. — 7 1" ЖҮЗДІ 
g 1000 Ib 1018 LETYA 
1000lb 9” 4х4" 
Hard Rubber Tread 
Precision Ball Bearin 
10 3501. 125 LETYA 
Extra Hard Ductile Iron Tread 
Roller Bearing 
5  1250b 67 4х4" 
6 1250 7%" LETYA 
8 12500 10%" LETYA 
Extra Hard Iron Tread 
Precision Ball Bearing 
8 12500 9%” 4Wx6W 
Roller Bearin 
3и" 700 47 LETYA 
450lDb 5%" 4x5 
4 70b 5% axa 
10001. 5% LETYA 
100010) 677 LETYA 
5 10000 6%" 4VW'x6VWw 
1000101 6” ЖЕРДІ 
12001. 6” 5x55 
120010 717 5'Xx5W 
6" 12000 7 LETYA 
17500 7W 4Vx6VWw 
12001Һ. 397» 5x5 ў" 
12501Р 3977 ЖЕЛДІ 
8" 12500 397» LETYA 
125010. 9% 4%Х6И” 
175010 97 4VWx6VWw 
Extra Hard Steel Tread 
4' 1000 lb 5% LETYA 
5  1000lb 67 4х4" 
6€  1200b 77» LETYA 
8 120010 9%" 4х4" 
«% 


Mounting 
Plate 
Bolt Hole 
Pattern 


ооо 


ооо 


оу >>ооо>оооо>оооооә > 


SWIVEL | RIGID 
CASTER | CASTER 
Item Item 
Brand No. No. 
— — 1VJB6 
— — 1VJB8 
Albion | 321630 | 60RN17 
— — 54JE10 
— |29Х/50 — 
— — 25VT59 
— — 1VJA1 
= = 1VJA3 
— — 1VJA5 
—  [|1NWL2 | 1NWL1 
— | 1UKW9 — 
—  |1NWH9  TNWH8 
—  |33H771 | 33H770 
—  |1NWL4 | 1NWL3 
— — 490V67 
— — 488U02 
— 1NVH4 | 1NVH6 
— INVR1 | INVR3 
—  |1NWL6 | 1NWL5 
= 1NVU2 | INVU3 
— 1NVR4 | 1NVR6 
— — 483N45 
—  |1NWL8 | 1NWL7 
— — 455006 
— 1NVU4 | 1NVU5 
— — 1NVC2 
— INVC3 | 1М/С5 
= INVC6 | 1NVC8 
— 1NVC9 | 1NVD2 


SWIVEL 
CASTER 
WITH BRAKE 

Item 


No. 
490W06 T 
60RN18 


455U04 { 


1UKX5 


33H671 
33H672 


188799 


1NVP8 
TNVR2 


ANVRS 


1NVC1 
ШІК 
1NVC7 
1NVD1 


SWIVEL 
Mounting | SWIVEL RIGID CASTER 
Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item 
Dia. Rating Height Plate Size** — Pattern No. No. No. 
Soft Rubber Tread 
Precision Ball Bearing 
AW 550 Ib 6%" LETYA B 489D33 — — 
705 Ib 6177 4x5 У" C 22N216 | 22N217 | 22N218 * 
5 550 Ib 6%" LETYA B — 489D30 — 
6 880 Ib TW AW'x6V A = 489031 - 
F 9 ТИ 1870 m ЕШ Ж 43e x5 VW C 489474 489A75 489A77 * 
irm Polyurethane Trea : 
Precision Ball Bearing Rigid Caster Swivel Caster w/ Four- 
770 Ib БУ" LETYA B 489С64 - - 455Т93 Position Swivel Lock 
3 880 Ib БУ" 3%'х3 He" D 489D06 = — 490W24 
880 Ib 5% 494e x 5 V C — 490V22 = 
4 770 lb 5 w" J4x4W B — 489665 — 
478 770 Ib 66 4x4" B 489C66 — — 
БУ 770 Ib 6%" LETYA B — 489C67 = 
5 Th" 1650 Ib ГЕМ 4%6'x5 0" C — 490V23 — 
1650 Ib TR LETECTVA C 489A69 — — 
1750 Ib 958 4W'x6W A 489C68 — — 
TW 2200 Ib 9% 43i x5 V C 489A70 489A71 489A76 * 
2425 Ib 9% 43e x5 V C 489D12 489D15 489D14 * 
8 2000 Ib 9 Va AW X 6 т, А — — 490W24 1 
9 1346" 2425 Ib 11 ЕМ 4 в. x5 ИМ — — 489D17 
— 78 Ib 1158 4 94e x 5 V? C = 489A73 — 
ага Nylon Trea 
Precision Ball Bearing 
3 660 Ib 4% 3 %' х3 ye D 22N191 22N192 22N193 * 
ЗИ 154010 4146 339 x3 ie D 22N063 | 22N064 | 22N065 * 
Е 3 Ич " 1540 b N БУ" З%'х3 9e D 22N066 22N067 22N068 * 
xtra-Hard Iron Treat 
Precision Ball Bearing 
3 880 Ib БУ" 3 %'х3 He" D 489D07 — = 
880 Ib 5 x 4 Ye x5 VA C — 490V18 — Swivel Caster 
4% 990 Ib 5% . 4 Ve x5 у C — 490V19 = 22N216 
1650 Ib 61/6 4У6х5% C 489D08 — — 
5” 1980 Ib TW 49х57" C 489D10 | 490V20 — 
1980 Ib TR 43e x5 V C 489D56 — — 
TW 2425 Ib 9% 4%Ув x5 У" C 489013 | 489016 = 
жесі 1980 Ib 11% 4 x5 C 490V42 490V21 = 
oller Bearing 
8" 1250 Ib 9% 4W'x6W A 455T95 455T93 455T96 * b 4 _ - 7 
1250 Ib 9% 4W'x6W A 455T99 = = 
* With total lock. ** Mounting plate size based on swivel caster. See Grainger.com® for exact Plate A Plate B Plate C Plate D 


dimensions. T With four-position swivel lock. 


1196 GRAINGER. 


ШШЩ 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 


Download Available 
Standard Plate Casters 


GRAINGER.COM 


CAD 


L - 
Plate А Plate B 
et Swivel Caster w/ Four-Position 4 : } 
Rigid Caster Swivel Lock and Brake 
1VHT9 5VH92 
ES — K 2 
HAMILTON. Plate C Plate D 
Swivel Caster 
Extra Heavy-Duty SVHi9 
Standard Plate Casters SWIVEL 
CASTER 
Casters have forged steel frames and forged or welded steel kingpins and Maus SWIVEL RIGID | WiTH. 
can bear heavy loads. Can tolerate more frequent use and withstand more Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item | ltem | Item 
shock and impact from rolling over rough or uneven ground than light-duty, a айпа i Height PlateSize ** Pattern — Brand | No. | No. No. 
medium-duty, and heavy-duty standard plate casters. Install onto the bottom Precision Ball Bearing 
of dumpsters, trailer frames, die carts, and other heavy equipment used in 3%" 3850 44 496х572" C -- _ [220099 | 22№108 | — 
i i i i j » 330010) 51/6 4%6'Х5 1" C — 22N072 — 22N073 * 
industrial areas such as manufacturing plants, construction sites, and assembly зж Бир БИ БҮБҮ 5 они 
plants. 31% 3850lb 61/6 47x5% C = — 2207| — 
SWIVEL 800 Ib 5%" 4x5 B Hamilton 49Н524  — 45RH66 1 
CASTER 9/5lb 599 — 4x4W B Hamilton | — | 49H531| — 
Mounting SWIVEL) RIGID WITH 4" 200010 5% 4 x5 B Hamilton 49Н500  — — 
Plate CASTER| CASTER | BRAKE 2000lb 5% LETYA B Hamilton | — |49Н534| — 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item 2000b 5% 4УХ6У А Hamilton |154М41 154F83 55НА25 t 
Dia. Rating Height Plate Size ** Pattern Brand No. No. No. 1200 Ib 55s 4x5 B Hamilton — — 49H518 + 
Soft Polyurethane Tread AW 3850lb 61/6 4 6" x 5 1⁄2" C — 22N075| — 22N076 * 
Precision Ball Bearing 1925 10 8 7% x10Ve D = 22N102 | 22N110 — 
600 Ib 598 4'x5' B Hamilton 49Н500  — = Wr 3300lb 51/6 4%6' x 5 1⁄2" C = —  |22N074 = 
4" 100 Ib 5% 4'x5' B Hamilton | 49H521 — — 5500 Ib 8% 5 "хб" D — — | 22N080 — 
700 Ib 5% Д "хб" А Hamilton | 499479  — — 5%" 55000 8/6" 5 12" x 6 7%" D — 22М07,8 — 22N079 * 
940 Ib TW 4"x 5" B Hamilton | 4DB64 | 4DB68 | 4DB66 6 1000 Ib TW 4 x5 B Hamilton | 49H525 = 49H519 + 
e 960 Ib 7% Д "хб" А Hamilton | 6AZJ6 — — 4000 Ib 8" 5 4" x АЛ A Hamilton |49H549 | 49H564 | 45RH68 + 
1920 Ib 7% 6 14" x 6 12" A Hamilton = 1VHR8 = Hard Phenolic Tread 
2450 Ib 7% 5'xr A Hamilton —  |45AN43 — Roller Bearing 
1200 Ib 9% 4x5 B Hamilton | 4DB65 | 4DB69 | 4DB67 " 800 Ib 5% 4x5 B Hamilton | 5VH91 | 5VG56 | 5VH92 + 
g 1200 Ib 9% Д "хб 0" А Hamilton | 6AZJ9 | GAZNO | GAZL1 800 Ib 5% 4% x6 2" A Hamilton | 5VH40 = = 
2000 Ib 9w “хы В Hamilton 49Н523 -- - 1200 Ib 5%" 4 Ya" x 6 10" B Hamilton — 5VG67 — 
2000 Ib 9% 4W'x61 A Hamilton | 1VHT2 = 45RH59 e 1200 Ib TW 4 x5' B Hamilton | 5VJ14 = 5VJ15 + 
Soft Rubber Tread 1200 Ib 7% 4 y" x6 A" A Hamilton | 5VH56 | 5VG34 | 6AZK6 + 
Precision Ball Bearing 2000 Ib 8" 5 14" x7 И" A Hamilton | 5VHO7 | 5VF96 | 5VH08 + 
6" 540 Ib 1% Д "хб" А Hamilton | 1VHT8 | 1VHT9 | 1VHV1 1400 Ib 9% 4 x5 B Hamilton | 5VJ24 | 5VG72 | 5VJ25 + 
8 670 Ib 104" A4W'x6ew A Hamilton | TVHU3 | 1VHU4 | 1VHV3 8" 140016 EZ 4W' x61 A Hamilton | 5VH64 | 5VG38 | 6AZLO + 
10" 790 Ib 110" 4Y" x6 1" A Hamilton | 1VHU7 | 1VHU8 | 1VHV5 300016 105  5W'x7W A Hamilton | 5VH16 | 5VG02 | 5VH17 + 
Roller Bearing 10" 290010 1215  5Wxr7W A Hamilton | 5VG98 | 5VF92 | 5VG99 + 
8" 1000 Ib 9% 4W'x61 A Hamilton | 1VHT4 | 1VHT5 | 45RH62 Hard Polyurethane Tread 
10 790150 11%” 4УХ6М” A Hamilton | 5VH22 — — Precision Ball Bearing 
Firm Polyurethane Tread " 975 Ib 5% 4W' x61 A Hamilton | 49H473 | 49H489 — 
Precision Ball Bearing 975 Ib 5% “хы B Hamilton | 49H506 — 49H515 + 
150 Ib 5% 4'x5' B Hamilton | 5VH87 | 5VG54 | 45RH73 1000 Ib TW 4 x5 B Hamilton —  |49H532 — 
г 750 Ib 598 4W'x61 A Hamilton | 6AZJ1 = 6AZKO 6" 1560 Ib 7% 4W'x61 A Hamilton | 49H474 | 49H490 — 
900 Ib 5% Д "хб" А Hamilton | 49H470 | 499486 = 1560 Ib TW 4 x5 B Hamilton | 49H507 = = 
1500 Ib 5% Д "хб" А Hamilton | 1VHP8 — 45RH56 3500 Ib 8" 5 ИХТИ" A Hamilton | 49H555 | 49H570 — 
900 Ib 8 5WxTM A Hamilton = = 45RH75 g 2500 Ib 9% 4 0" х6 1" А Hamilton — !45АМ50 — 
1200 Ib 7 4'x5' B Hamilton | 5VJ08 — — 4000 Ib 105  5W'x7W A Hamilton —  |49H571 — 
1200 Ib 7% 4W'x61 A Hamilton | 6AZJ3 | GAZL4 | 6AZKS 10 400010 12%”  5%"x7 Y" A Hamilton | 49H557 | 49H572 = 
6" 1600 Ib TW Д "хб 2" А Hamilton | 1VHT6 | 1VHT7 | 1VHU9 Tapered Roller Bearing 
2200 Ib TW Д "хб" А Hamilton | 55НА50 55НА46 55НА22 8" 400010 105 325Wx7W A Hamilton | 49H556 — — 
2200 Ib 8 5 14" x 7 И" A Hamilton | 5VH01 | 5VF93 = Extra-Hard Iron Tread 
2400 Ib 7% 4%х6бж А Hamilton | 1VHR5 — — Precision Ball Bearing 
2400 Ib 7% 6W'x61 A Hamilton | TVHRS = = 4" 1000 Ib 5% 4 x5' B Hamilton | 5VH89 | 5VG55 | 45RH63 + 
7%” 3525 10 10 5 12" x 6 7%" D = 489D21 — 489D22 * 1000 Ib 5» 4W' x6 A" A Hamilton | 6AZJ2 | GAZL3 | GAZK1 + 
1400 Ib 9w 4x5 B Hamilton 49Н505  — 49H514 e 1400 Ib TW 4x5 B Hamilton | 5VJ12 | 5VG66 | 45RH64 + 
1500 Ib 9 у" 4'x5' B Hamilton | 5VJ20 | 5VG70 | 45RH76 1400 Ib 7% 4%" x6 1" A Hamilton | 6AZJ5 — GAZK5 + 
8" 150010 9% 4W'x61 A Hamilton | 6AZJ7 | GAZL8 | GAZK8 g 1500 Ib 9% 4 x5 B Hamilton | 5VJ22 | 5VG71 | 45RH65 + 
200010 10/7 4w'x6vw А Hamilton | TVHU1 | 1VHU2 | 1VHV2 2000 Ib 9% 4W'x61 A Hamilton | 571276 = 571275 t 
250010 105  5Wx7Ww A Hamilton | SVH10 | SVF98 | 5VH11 Roller Bearing 
220016 11” 4Ух6” А Hamilton | 1VHU5 | 1VHU6 | 1VHV4 e 1200 Ib 8" 4W' x61" A = 489D75 | 489C11 — 
10 $3000b 125  5W'xrW A Hamilton | 5VG92 | 5VF89 | 45RH77 2200 Ib TW 4%" x 6 2" A Hamilton | 5VH24 | 5VG15 = 
3600 Ib 12565  5W'x7W A Hamilton | 499548  — — Extra-Hard Steel Tread 
11 1316" 3950 Ib 14" 5 0" х6" 0 == 489018 489020 | 489D19 * Precision Ball Bearing 
Roller Bearing 2000 Ib ту" 4'x5' B Hamilton | 5VJ10 — — 
8" 990 Ib 11 8W'x8w D Hamilton | 1VHK5 | 1VHK6 — 6" 200010 7% 4W' x61 A Hamilton | 6AZJ4 | GAZL5 | GAZK4 t 
7000 Ib 11" 8W'x8w D Hamilton = = 1VHJ7 4000 Ib 8" 5 Vs" x7 VA" A Hamilton | 5VH03 | SVF94 == 
10,000 lb — 13" АКЕ D Hamilton = — 1VHJ9 8" 400010 105 385Wx7W A Hamilton | 5VH12 | SVF99 | 5VH13 + 
10 22000 115?  4w'x6w A Hamilton | SVH19 E = 10 400010 127"  5W'x/rW' A Hamilton | 5VG94 | 5VF90 = 
6000 Ib 13" 8W'x8w D Hamilton | 1VHK7 — 1VHJ8 Extra-Hard Thermoplastic Rubber Tread 
Tapered Roller Bearing Precision Ball Bearing 
10" 10,000 lb 1% 8W'x8w D Hamilton | 1VHK9 | 1VHL1 | 55HA35 8' 14001р 9% 4% x6 1" A Hamilton = 571270 = 


* With total lock. Т With four-position swivel lock. + With four-position swivel lock and brake. ** Mounting plate size based on swivel caster. See Grainger.com® for exact dimensions. 
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MATERIAL HANDLING 
Standard Plate Casters 


S hd 
Plate A 
Y 
% d 
Plate B 
Swivel Caster w/ Swivel Caster 
Four-Position Swivel 49H573 
Lock and Brake 
55HA33 с * 
Plate D 


HAMILTON. 


Super-Duty Standard Plate Casters 


Casters have forged steel frames and forged steel kingpins and can bear very 
heavy loads. Can tolerate more frequent use and withstand more shock and 
impact from rolling over rough or uneven ground than light-duty, medium- 
duty, heavy-duty, and extra-heavy-duty standard plate casters. Mount onto die 
carts and other heavy equipment used in shipbuilding sites, aerospace plants, 
automotive factories, steel mills, heavy equipment manufacturers, and other 
industrial operations. 


SWIVEL 
Mounting SWIVEL | RIGID CASTER 
Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item 
Dia. Rating Height Plate Size Pattern Brand No. No. No. 
Firm Polyurethane Tread 
Precision Ball Bearing 
6 2100 Ib 8 о ихт" А = 455Т64 | 455165 — 
8 25000 10%" 25W'x7W A == 489054 | 454N06 489055 | 
10" 3000lb 12” 5Wx7W' A E 454N29 | 454N30 = 
Tapered Roller Bearing 
8 3500 Ib 11" 8 1o" x 8 7" D Hamilton| 5VH82 | 5VG50 5VH83 t 
40" 5000 Ib 13" 8%%'х8%" D Hamilton) 5VH73 | 5VG45 | 55HA29 + 
5000 Ib 13" 8x8 D Hamilton!  — = SVH74 1 
42" 600010 15%" 85x81 D Hamilton) 5VH75 | 5VG46 | 55HA30 + 
600016 15%" 8W'x8Ww D Hamilton! -- = 5VH76 T 
Firm Steel Tread 
Tapered Roller Bearing 
8 350010 11" 8 12" x 8 12" D Hamilton! ^ — E 55HA33 1 
Hard Nylon Tread 
Precision Ball Bearing 
6" 3500 Ib 8" 5 хт" А E = 455166 455771 t1 
650010 10%" 6%'x7%" B Hamilton) 6AZN4 = = 
8 700010 10%" бухту" B Hamilton!  — 6AZP2 6AZN8 1 
7200 Ib HU 8x81 D Hamilton! 49H573 | 49H579 = 
10" 8200 Ib 13" 8x81 D Hamilton, 49H574 | 49H580 = 
12 210000lb 15%" 8Ух8У” D Hamilton; 49H575 | 49H581 = 
Hard Phenolic Tread 
Roller Bearing 
6" 2000 Ib 8" 5M" x7 VA A = 489D52 = 489D53 + 
10 290010) 12” 85Wx7W A — 489D49 = 489D50 + 
Extra-Hard Steel Tread 
Tapered Roller Bearing 
1030000 8” 6Y%'x7%!" B Hamilton) 6AZN1 | GAZN9 GAZN5 + 
6 12,000 Ib 10 8W'x8 D Hamilton 5VH78 | 5VG47 5VH79 T 
12,000 Ib 10 8%'х8%" D Hamilton! — — = 55HA31 + 
10,000 Ib 10%" 61" x7 1" B Hamilton| 6AZN3 | 6AZP1 6AZN7 + 
14,000 Ib — 11" 8x8 D Hamilton 5VH80 | 5VG49 5VH81 1 
8" 14,000 Ib 11" 8 1o" x 8 1" D Hamilton! — — = 55HA32 + 
17,000 Ib — 11" 8x8 D Hamilton 5VH84 | 5VG51 5VH85 1 
17,000 Ib 11" 8 1o" x 8 7" D Hamilton!  — = 55HA34 + 
16,000 Ib — 13" 8 yo" x 8 7" D Hamilton! 5VH68 | 5VG42 5VH69 t 
40" 16,000 Ib — 13" 8W'x8w D Hamilton!  — = 55HA27 + 
18,000 Ib 13" 8x81 D Hamilton! 5VH70 | 5VG43 SVH71 T 
18,000 Ib — 13" 8 "х8 7" 0 Hamilton! — = 55HA28 + 


Т With four-position swivel lock. $ With four-position swivel lock and brake. 


CAD DRAWINGS 
Available Online 
Grainger’s CAD capability lets you 


download 2D drawings and 3D CAD files 
in your choice of format. 


> CAD available on select products. 
Go to Grainger.com® 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


With Side- 
Pedal Brake 
449U04 
( 2 
( J 
Without Brake a 
31AR68 Plate A 


© REENLEE wae д) 
Standard Plate Caster Kits = 


Kits contain parts for replacing worn or damaged casters or adding new casters 
to equipment. Include two swivel plate casters and two rigid plate casters that 
are used together to allow the equipment to both maneuver around curves and 
obstacles and maintain a straight course while rolling. Each kit's load rating is 
the sum of the load ratings for all the casters in the kit. All casters have roller 
bearings suitable for moving heavy loads. NSF-listed standard plate caster kit 
satisfies the National Sanitation Foundation's (NSF) rigorous testing require- 
ments for casters that are used in environments where they will be exposed to 
frequent washdowns, oils, or chemicals. 


Mounting 
Kit Plate 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Caster Item 
Dia. Rating _ Height Plate Size Pattern Вгаке Type Brand No. 

Soft Polyurethane Tread 

6 4800lb 7 ха” В Ko Prae — 8РКЈ2 

8& 48000 — 96 4х4 B Мо Brake m 5PKJ3 
Soft Rubber Tread 

& 22000 — 7 ахду B No Brake — 489005 * 

6' 4800 7W ахду A Faca Contact ALLN4 

8& — 240b 9% 4х4 B No Brake —  5PKH9 
Firm Polyurethane Tread 

(4 — 3201 — 57 — 4x4W А Мо Brake — BNT 

& 36000 7%  4x4W B Side Pedal Greenlee 449004 

8& 36000 — 9  4x4W B Side Fedal Greenlee 449005 

8 —5000b — 917  4x4W А UM — 43168 
Firm Rubber Tread 

6 24001Һ 7W ахду B Мо prake = 5PKH8 
Hard Nylon Tread 

6 4009 — 7W — 4x4W B Мо Brake = 5PKJ4 

8& — 4009 9% тї В Tepe —  5PKJ5 
Hard Phenolic Tread 

4 800 59 — 4xAW B Мо prake —  55KC31 

5' 1001 — 6W —4x4wW B No Brake — 55КС32 

6' 120010 Т” ахду B оргак - 55KC33 
Hard Polyolefin Tread 

5 28001 607 4х4 B MB TO — 435X97 

6 30000 — 7W — 4x4W B No Brake — 435X98 
Hard Polypropylene Tread 

4 1800 — 596 — 4x4W Вв ДЕНІҢ —  S1AR68 
Extra-Hard Steel Tread 

4 — 320016 5W хат A КА = 437169 

& 27000 — 7 ахду B Мо praka — ALM 

& 500b — 9 та А Side Pedal 437V67 


* NSF listed. 
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Kingpinless Plate Casters 


(y colsam натптоп. ALBION’ 
Kingpinless Plate Casters 


Kingpinless casters do not use a kingpin to hold the caster together. Casters 
distribute weight more evenly, roll more smoothly, tolerate higher speeds, and 
can better withstand impacts and shock forces than standard plate casters. 
Suitable for industrial applications where they will be rolling on rough or uneven 
surfaces. Light-duty triangular-mount casters have a triangular mounting 
plate and can be installed in areas where a caster with a square mounting plate 
would not fit. Medium-duty casters have zinc-plated steel frames and are 
suitable for pushing and lightly towing carts and trucks in assembly lines, metal 
fabrication, and waste- and scrap-disposal applications. Heavy-duty casters 
have zinc-plated or powder-coated steel frames and are suitable for pushing 
and towing carts, trucks, and equipment in heavy manufacturing plants and 
automotive assembly lines. Extra heavy-duty casters have thick steel frames 
and are suitable for pushing and towing carts, dollies, trailers, heavy machinery, 


Medium-Duty Extra-Heavy- : 7 қ z 
Swivel Duty Swivel storage tanks, gantry cranes, and other equipment in heavy industrial opera- 
5VF73 w/Brake tions. Super-duty casters are suitable for pushing or towing equipment such as 
490W17 gantry cranes, storage tanks, and large machinery in automotive and aerospace 
manufacturing, shipbuilding, and airport ground support operations. Easy- 
swivel extended-lead casters take less effort to start rolling, provide better 
tracking, and create less chatter (wobble) than plate casters with standard- 
length leads. Easy-turn casters each have two wheels mounted on a single 
axle, which reduces the friction between the floor and the wheels and allows 
Super-Duty them to swivel more easily than single-wheel casters. Corrosion-resistant 
Swivel casters have stainless-steel frames that resist rusting when used in areas 
1VHW9 where they will be exposed to water, cleaning chemicals, and other corrosives. 
SWIVEL 
Mounting SWIVEL | RIGID CASTER 
Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item 
Dia. Rating Height Plate Size Pattern Brand No. No. No. 
Hard Elastomer Trea 
4 1050 5% axa" B RWM | 29XV09 | 29XV10 — 
6" 1500 76 4х4У B RWM | 29XV21 | 29XV22 = 
) 4 gr 15000 97 axa B RWM |29XV27 | — — 
15000 917 5x5 D RWM | 53CF24| — — 
Hard Nylon Tread 
; Чч \ ? | 350b 59; 4х4и B — |45ХА97 | 45ХА98 — 
b 2 - $ 2 4 100b 5% axa B —  |45XA00| — — 
Plate E 1000lb 5% 4x4" В — 48051: — — 
Plate A Plate B Plate D 17500 59;  4x4W B —  |489C61 | 489063 | 489662 1 
p 500b 6”  4x4W B — 29Х/37 | 45ХС01 — 
SWIVEL 12500 617 4x4" B —  |45XA99| — = 
Mounting SWIVEL | RIGID CASTER 7200 7% 4x4" B —  |45X000| — = 
Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE 6" 720b 7% —4x4V B -- |29Х/39 | 45XC04 = 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item 1760 lb 7” 4х4" В = — — 455762 + 
Dia. Rating Height Plate Size Pattern Brand No. No. No. 880 lb 9” LETYA B — 29XV49 -- — 
Light-Duty Triangular-Mount 8800 105  4x4Yw B — |45XC08 | 45XC10 — 
Hard Phenolic Tread _ _ _ 8 8800 10% 4VWx6W А — 45XC11 — — 
3 380b 4% БУ”Хх5У" E — 5VF67 — = 880 lb 10% 4%"x6 vi" A —  |45X012| — = 
4 550b 5% 57х57" E = 5VF68 = = 220010 917 4x4" A —  |26ML2 | 26ML3 — 
Medium-Duty Hard Phenolic Tread 
Soft Polyurethane Tread 3W' 70b 4% LETYA B — 490W11 — — 
8' 1500b 9%  4x4VW B = = = 489039 w 7000 5%  4x4W A = 5VF70 | 5VF60 = 
Soft Rubber Tread 800 lb 5%" LETYA B — 489D32 — — 
4 4000 5% 4'х4%У”" B RWM |29XV13 | 29XV14 = 5 10001. 67°  4x4VW B = 5VF72 E = 
gy МОй 6%  WTx4W A — 5VF71 | 5VF61 — е 12000 7% 4х4) В -- 480064 5/Ғ64 489065 1 
500b 6%  4x4W B RWM | 29XV19 | 29XV20 = 12000 717 4x4 B — 5VF74 | — — 
6 660b 7%  4x4VW A = 5VF73 | 5VF63 = 8" 1400 95  4x4VW B = 5VF76 | 5VF66 — 
8" 880 lb 97" LETYA À — 5МЕ75 | 5VF65 — Hard Polyurethane Tread 
Soft Thermoplastic Rubber Tread 4 001. 5% LETYA B = 1VJB5 — — 
6 600b 7% —4x4VW B = 4DE96 | 4DE98 = 5 150b 67° 4'х47" B = 1VJB7 = = 
Firm Nythane Tread 770b 7% LETYA B — 454M61 — — 
5' 550b 6%  4x4V A — [1601291 — = 6" 900b 7%  4x4VW B = 1VJB9 = = 
8 880lb 9%  4x4V A —  |16D133| — = 10001585 717 4x4" B = 4DE80 | 4DE81 = 
Firm Polyurethane Tread 8' 10000 10%" LETYA B — 440A60 — — 
4  650l 5% LETYA B — 49H860 | 49H862 — Hard Thermoplastic Rubber Tread 
750b 61 “хау B —  |49H863 | 49H864 — 5' 10000 6%  4x4VW B RWM |2943) — = 
s» 9900 6 ж 4Wx6wW A — 455173 — — Extra-Hard Ductile Iron Tread 
100010 617  4x4VW B Colson | 1VJA8 | 1VJA7 — 5  1500b 65  4x4V B — 1VJA2 — — 
10500 61/7 4x44" B RWM | 29XV17 | 29XV18 = 6 1400 7% axa" B 1M = = 
1000 717 ха В -- 423.19 | 49H867 = 8' 140010 10%"  4x4V B = 1VJAG — = 
120010 7% хау B — 489070 | 489673 | 489С71 i Extra-Hard Iron Tread 
12000 717 4 x6W A = — — 489D77 6 1200 7%  4x4V B 489063 | — 489646 + 
6" 1200b 7%  4x4VW B — = — | 490Wi6 i 8 1400b 9% axa" B —  |489D67| — 48947 i 
12300 717 —4x4W B RWM | 29XV23 | 29Х/24 — Heavy-Duty 
16500 71» LETYA B — — — 455T61 Soft Polyurethane Tread 
2000b 717 4x6 A —  (|86HW71|36HW72| — 4' 600ІР 5% Tx5 B НатИоп| — — 45AN20 i 
12000 917 4x4" B —  |19YW82 | 49H870 E е 960i 71 Tx5 B Hamilton — — 45АМ54 i 
12500 917 4x4 B = = = 489072 $ 12300 717 —4x4W B RWM — — 53C635 1 
8" 1250 9% A4Wx6V A = = E 489078 1 gr 12000 9 4х5" B Hamilton — — 45AN05 i 
15000 917 4х4У B RWM | 29XV29 | 29XV30 — 15000 9177 4x4 B RWM |53C639| — 536042 1 
15000 917  4x4W B —  |490W09| — = Soft Rubber Tread i 
Firm Rubber Tread 5 600b 67°  4x4VW B RWM [|53CF58| — — 
4 30b 5% — 4x4V B — |29Х/35 | 29XV36 = 400 7% 4A4Wx6V A RWM | 53СЕ67 | — = 
6 500b 7% axa" B — 29xvat | 29XV42 = 6€ 600b 7%  4x4W B RWM | 29XV84 | 29XV85 — 
8 600b 9% 4х4У В 29Х/51/ — - 6151) 7% хау В RWM | 53CF61 | — - 
Firm Thermoplastic Rubber Tread 7001: 10Я  4x4V В RWM | 29XV98 | 29XV99 — 
4 300 5% axa" B 440A59| - = gp 0b 97  4x4W B RWM | 53CF65 | — = 
5 350b 6%  4x4V B = 1VJC6 = = 750b 10%" 47 x6 A RWM | 53CF64 | 53CF62 — 
6 500b 7%  4x4W B = 1VJC8 — = 120010 10% 69x59 А — | 4W682 | 4W686 = 
Т With four-position swivel lock. t With four-position swivel lock and brake. b 
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Kingpinless Plate Casters Details on page A1. 
Kingpinless Plate Casters у rulsum натптоп. ALBION’ 
SWIVEL SWIVEL 
Mounting SWIVEL | RIGID CASTER Mounting SWIVEL | RIGID CASTER 
Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item 
Dia. Rating Height Plate Size Pattern — Brand No. No. No. Dia. Rating Height Plate Size Pattern — Brand No. No. No. 
Soft Thermoplastic Rubber Tread Hard Phenolic Tread 
6 52510 Т7У" LETYA B RWM | 53CF74 — — e 16000 7” 4Wx6VWw A RWM |29XW15 | 29XW16 — 
8 60015 10% 4х4" В RWM | 53CF76 — — 3000 Ib 8 5WxTW A RWM 29XW39 | 29XW40 — 
Firm Polyurethane Tread g 20000 10%" 4VW'x67 A RWM _| 29XW27 | 29XW28 — 
4800 $6 6%6х5% А -- 4W664 | 4W667 — 250010 10%" 5Wx7W A RWM |29XW47 — — 
y -000 5 56" 4х4" В RWM | 29XV67 | 53CF94 — Hard Polyurethane Tread 
700lb 5% 4х4" В RWM | 53CF95 — — 4  1100b 5% 4%'x6%" A Hamilton | 45AN32 = — 
700b 5% LETYA B RWM | 53CF96 — — 6€ 200Һ 7% 4% x6% A Hamilton | 45AM80 = 45AM81 + 
750lb 675 4х4" В RWM | 53C662 530053 — g 320010 10%" 4W'x6w A Hamilton | 45AM73 — — 
750b 6” LETYA B RWM | 536654 — — 38501Һ 10%" 4%"x6%" A RWM | 53CH02 — — 
5" 10500 67 4x4" B RWM | 53CF99 | 53CF97 — Extra-Hard Ductile Iron Tread 
1050lb 6” LETYA B RWM | 530002 — — 35000 75 4% xew A = 1VJE2 | 1VJE1 — 
i050 6” 4Wx6VWw A RWM | 536645 | 536644 — 6€ 41000 7% A4VWx6Ww A = 1VJE4 | 1VJE3 — 
900b 79 J4x4AW B RWM | 53CG64 530055 — 54000 _ 7% 5VWx7VWw A = 1VJG6 — — 
1200lb 7” 4x5 B Hamilton | 45AM89 — 45AN16 + 8" 410015 10%" 49х6И” A = 1VJEG | 1VJES — 
1200 lb 7” 4 inx5 in B Hamilton — 45AM82 — 10 410015 12%" 4VWx6U A = 1VJE8 | 1VJE7 — 
e 1230lb 7” LETYA B RWM | 29XV92 | 29XV93 — Extra-Hard Iron Tread 
123010 7/” LETIA B RWM |53CG05| — — 10 400015 1157 4V'x67 A RWM | 53CG74 | 530073 — 
12300 7% 4Wx6VWw A RWM | 536048 530046 530049 Extra-Hard Steel Tread 
12300 7%  5WxTVW А RWM — — 53CG51 25001. 734 4W'x6V A Hamilton | 45AM90 | — 45AN06 
1600 lb 8” бв" x5 9" A = 4W676 | 4W680 | 4W678 32000 7% A4VW'x6Vw A Hamilton | 45AN46 — 45AM74 + 
1000 Ib 9/” LETIA B RWM |530658| — — eg 500010 7Y AWx6 A RWM | 29XW17 29Х//18 = 
1500 lb 9%" 4x5 B Hamilton | 45АМ11 — — 6000 ib 7% 4Wx6Vw À RWM | 29XW21 | 29XW22 — 
1500 Ib 9 %" LETIA B RWM | 53С613 | 53CG37 | 530041 t 70001. 8 5WxTVW A RWM | 53CH23 | 53CH22 — 
8" 15000 97" LETYA B RWM | 530014 — — 7000 Ib 8" 5WxTVW A RWM | 53CH29 | 53CH28 — 
1500 Ib 39v» LETIA B RWM |53CG38| — — 45000 10%" 4%”х6” A RWM |29XW28| — — 
1500 Ib 1018 LETYA B RWM | 29XW03 | 29XW04 — 5500 Ib 8" 5WxTV A RWM | 53CH25 | 53CH24 — 
24000 10%" 696 х5 Ў" A = 4W683 | 4W687 | 4W685 8 550010 10% 49 x6v A RWM | 53CG83 530084 — 
10 264010 12%" 69x57 A = 4W690 — — 550016 10%" 5VW'x7VW A RWM | 53CH31 — — 
12 30800 14 69e x59f A = 4W697 | 4W700 — 550010 1077 5W'x7VW A RWM | 29xW49 | 20XW50 — 
Hard Elastomer Tread 60000 117 46x67 A RWM _| 53CG86 — — 
" 05018 5% LETIA B RWM | 53CF42 | 53CF41 — 10" 60000 1277 5Wx7Yc A RWM |53CH27| — — 
5  1200b 6” LETYA B RWM | 53CF45 | 53CF44 — 600016 12%" 5VW'x7W A RWM | 53CH33 — — 
6€ 1500 777 4х4" В RWM | 29XU55 | 29XV83 | 29XU56 t Super-Duty 
1800 lb 397» Jx4AW B RWM | 53CF57 — — Firm Polyurethane Tread 
8" 18001Р 10%" 4x4W B RWM — — 29XU49 1 e 2200 Ib 8 5WxTMW A Hamilton — 1VHW2 — 
18000 10%" 4% x6% A RWM | 53CF55 — — 2900 Ib 8" 5WxTVW A Hamilton | TVHW1 — — 
Hard Phenolic Tread 8 25000 10%" 25Wx7WwW A Hamilton | 1VHW7 = = 
4 800lb 5% LETYA B RWM | 53CF28 | 53CF27 — 10° 30000 12%" 5W'x7VW A Hamilton | 1VHX4 | 1VHX5 — 
5 10001. 6” 4x41 B RWM | 53CF30 | 53CF29 — 300010 12%" 6%'х7У" В Hamilton | 52YU34 — — 
S EE ES LE Ta 
н р a "x4W — — ү * А " 
н a p 74001) 9 т i АХ АУУ В RWM | 53CF34 = = e к ОШ 8% n Ve B RWM | 29XW60 — — 
ага Polyurethane Trea А . 4 inx = _ 
11000 5% — 4x5 B  Hamiton|45ANU3| — | 45AN26 b — 897 туп В AWN POT 
4" 100 b 2 ЕД 4) хб A RWM 530E79 53CF77 | 53CF80 + 8 6000 1b 10” 5WxT7W A Hamilton | 49H585 | 49H587 = 
b 8' "х4 ў" — — a A 3 " n 
2000 737  4YWx6W А RWM | 53CF84 | — = 1 opo em. бух B НИМ |29072 —— = 
е 2000 Ib 777 LETIA B RWM — = 53CF86 $ Extra-Hard Steel Tread 
2400 Ib 717 4x5 B Hamilton | 45AN15 — 45AN33 + e 3500 Ib 8 5WxTVW A Hamilton | 52YU05 = 52YU40 $ 
240018 7 E Ain x5 in B Hamilton T Ч = 60001. 8" 5WxTW A Hamilton | 1VHW3 | 1VHW4 — 
. 20000 9%" 4W'x6w A RWM | 53CF90 | 53CF88 — 20,000 " " " 
8 500b 97 ax" B  Hamilon|45AM95| — | 45AN31 i NN 10% 00 ЫМ ге НИМ |29ХМ68| — = 
Extra-Hard Iron Tread a A " ^ in X 
4 700b бу 6959 A — 100665 | 21668 | — 8 b 107 ууп B AWM) И а  -- 
5" 14000 70 6% x5" A = 4W671 — — 35000 1077 5W'x7W A Hamilton | 52YU07 = = 
е 20000 8%" 69%6х5% A = 4W677 | 4W681 = 6000 Ib 107 5Wx7wWw A Hamilton | 1VHW9 | 1VHX1 = 
3500 Ib 7196 5Wx7W A = 416P26 — — 10 60001: 12/7 5Wx7v A Hamilton | TVHX6 | 1VHX7 — 
8 22500 10%" 696 x5 A = 4W684 | 4W688 — Easy-Swivel Extended-Lead Medium-Duty 
Extra-Hard Steel Tread Firm Polyurethane Tread 
5" 1500 67%" 4х4" В RWM | 53СЕ36 | 53CF35 — 4 650lb 5% LETYA B — 49H861 — — 
e 1800 Ib 77" LETYA B RWM 29Х/81 | 29XV82 — 5 750 lb 6” хан В -- 45XC21 — — 
25000 7” 4x5 B Hamilton | 45AN52 — 45ANS1 + 6€ 1000 7” LETYA B — 49H866 — — 
Extra-Heavy-Duty 1200 lb 3977 4х4" В = 49H869 — 38GV52 
Soft Polyurethane Tread 8 12000 10%" 47x6Ww A = 19YW86 = = 
4 600b 5% 4% xew A Hamilton | 45AM92 — — 120010 10% 4х4" В — 49868 — — 
e 24000 7”  Á4W'x6VW A Hamilton == = 45AM85 + Easy-Turn Extra-Heavy-Duty 
24500 7% 4Wx6w A Hamilton | 45AN18 — — Firm Polyurethane Tread 
Firm Polyurethane Tread 6" 246016 8 4Wx6Ww A RWM | 53CF21 = — 
12000 7% 4% x6% А Hamilton | 45AM99 — — Hard Elastomer Tread 
1600 lb 8” Ox7 Ae A = 4W702 | 4W706 — 6 3000 Ib 8" 4W'x617 A RWM — — 53CH64 t 
6 2000Һ. 7% 4Ух6И А RWM | 29XW25 | 29XW26 — Extra-Hard Iron Tread 
2000Db 7% A4VW'x6Ww A = 454M99 | 489A95 | 490W17 6" 2400 Ib 8" 4%'х6%" А RWM | 53CF19 — — 
2000 Ib 8 5 ИХТИ" А RWM | 53CH39 — — Corrosion-Resistant Medium-Duty 
25000 10%" 4% x6% A RWM | 29XU42 | 29XU44 | 53CH15 + Firm Polyurethane Tread 
25000 10%" 4%"x6 uz" A = 490W18 — — 4 600lb 55€ LETYA B Albion | 55FE32 — — 
250016 10%" 4VW'x67w A Hamilton — — 45AN21 + 5 750b 6” LETEA B RWM | 53CH61 | 53CH60 — 
8" 250015 105 4/%х6И A — 454N61 = = Corrosion-Resistant Extra-Heavy-Duty 
25000 10%" 47"х67" A RWM | 53CH14 — — Hard Nylon Tread 
25501Һ 10%" 4x6" A = — — 455168 f 6€ 30000 7% A4VWx6wWw A = 483N26 = — 
300015 10%" 47"х67" А RWM | 53CH11 — — 
9 196" 395010 12% 57 XTV A — 455781 — 454N32 
30000 11%" 4V'x67 A RWM | 29XW35 | 29XW36 = 
10" 30000 12/7 4VW'x6wW A — 454N63 | 454N64 — 
5000 Ib 12%" 5VW'x7VW A RWM | 53CH52 | 53CH46 | 53CH50 
e RE шшш E ee 
b a хи — — — 
Hard Elastomer Tread z d CAD D RAWI N GS 
6€ 23000 7% A4Wx6w A RWM |29XW19 | 29XW20 = А А 
Hard Nylon Tread Available Online 
260010 7% 4VW'x67 A RWM | 530088 = — . i ЕЙ 
e 41000 7% 4Yx6W А —  483N19 483М8 — Grainger's CAD capability lets you 
11000 т зиж? ү; Bene ESOH —= download 2D drawings and 3D CAD files 
3200 Ib 10%" 49x69 A Hamilton = = 45AN35 + i i 
8" 540010 10 n 5 5 ХТ А. А — 483N24 | 483N23 cu туой choice of format. 
600015 10%" 41x6 1" A RWM — — 530093 + а 
wy 1005-1207 417x857 А — ата  — = > CAD available on select products. 
60000 11% 4% x6% A RWM | 530095 — — Go to Grainger.com? 
T With four-position swivel lock. t With four-position swivel lock and brake. 
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RANGER COM NSF-Listed & Medical Plate Casters 


CAD 


NSF-Listed Sanitary Plate Casters 


Casters satisfy the National Sanitation Foundation's (NSF) rigorous 
testing requirements for casters that are used in environments where 
sanitary conditions must be maintained. Mount onto carts, prep tables, 
food-service equipment, racks, and similar items that will be exposed 
to frequent washdowns, oils, or chemicals. Light-duty casters have 
zinc-plated or nickel-plated steel frames and are suitable for trans- 
porting relatively light loads over smooth, flat surfaces. Medium-duty 


casters have thick steel frames and can bear heavier loads, tolerate Corrosion- & Heat- Medium-Duty Swivel w/ 
more frequent use, and withstand more shock and impact than light- Resistant Swivel 4-Position Directional Lock 
duty casters. Suitable for transporting moderately heavy to heavy 33J044 489C48 


loads over smooth, flat surfaces. Corrosion-resistant casters have 
stainless-steel frames that resist rusting when exposed to water, 2 , 3 


cleaning chemicals, and other corrosives. Heat-resistant casters ( Y 
have nylon wheels that can withstand exposure to high temperatures 
up to 550°F. Debris-resistant long-swivel-life casters have a dust Y % 2 с 5 с 5 
cap that stops debris from entering the casters' swivel raceways and s = 
preventing the caster from swiveling. Plate A Plate B Plate C Plate D 
SWIVEL SWIVEL 
Mounting | SWIVEL RIGID CASTER Mounting | SWIVEL RIGID CASTER 
Mounting Plate | CASTER | CASTER | WITH BRAKE Mounting Plate | CASTER | CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Plate — BoltHole | Пет Item Item Wheel Load Mounting Plate — BoltHole | Пет Item Item 
Dia. Rating — Height — Size ** — Pattern No. No. No. Dia. Rating Height | Size ** — Pattern No. No. No. 
Corrosion- & Heat-Resistant Light-Duty 200 Ib 6%” 275" х 398" C = 400K62 = 
Hard Nylon Tread 5" 200 Ib 6%% 2% x 358" C 400K61 4W922 — 
3 200 Ib 4W — 2W'x3W C 33J044 33J043 == 300 Ib 65€ 3%" x 4⁄6" A — 33H933 — 
ЗУ” 250 Ib 41/6 2/7 х 396" C 33J045 = = 300 Ib 69e  3W'x4W B — 33H909 = 

4 275 Ib 5W — 2W'x3W C 33J047 33J046 — Firm Polyurethane Tread 

D 300 Ib 65; 2" x 3H" C 33J049 33J048 = 3 250 Ib 4W IKIH C 26041 — — 
Corrosion-Resistant Light-Duty зу" 250 Ib 48% 210" х 358" C 400K63 4W926 — 
Firm Polypropylene Tread : 250 Ib 49% 210" 358" C 1G095 1G098 5UX86 

3 200 Ib 4% OX 3H" C = 33J058 = 250 Ib 5 2x 3%" C 1G096 1G099 == 

Зу" 250 Ib 4e  2W х 3598" C — 483N48 — К 275 Ib 578" 2%Х3%' C 4W924 | 400K64 5UX87 

T 300 Ib 5W  2VWx3W C = 33J062 = 375 Ib 55e  3Wx4VW A = 33H938 = 

p 325 Ib 65€ 2170" ҳ 398" C — 33J064 — 375 Ib 5Xe  3Wx4W B — 33H914 — 
Firm Rubber Tread 250 Ib. 6  2Wx39 C 1G097 1G100 = 

4 300 Ib 5W  2Wx3W C 33J063 = = 5 300 Ib 6X6 2/УХх3% C 4W925 400K65 5UX88 

5" 325 Ib 67%” 2/х3% C 33J065 — — 450 Ib 63w  3Wx4W A = 33H939 = 
Firm Thermoplastic Rubber Tread 450 Ib був"  3Wx4VW B — 33H915 — 

Ку 200 Ib 4W 2X 3H" C 33J059 = = 6" 450 Ib TAs BY x Д0" B = 33H916 = 
Hard Polyurethane Tread Firm Rubber Tread 

3 300 Ib TW 270" 38" C 33J051 33J050 — зу 155 Ib 4%' IWIM C 4W905 — — 

ЗУ” 325 Ib 4e 2/7 х 398" C 33J053 33J052 = Е 25016 4e 210" 358" C 455013 — 489A67 * 

4 325 Ib 5W 22" x 3%" C 33J055 33J054 = g 300 Ib 5W  2Wx3Ww C 455U14 455U16 — 
Dehris-Resistant Long-Swivel-Life Light-Duty Б 325 Ib 65e 2/х3% C 455U15 488286 — 
Soft Rubber Tread 6 325 Ib TW —3Wx4W C — 487H04 — 

4 165 Ib 5W BY x ЕРЕ B — = 33H642 325 Ib TW —S3Wx4W B 487699 487H01 — 

200 Ib 5yw  3WXx4W А 33H917 = 33H637 Firm Thermoplastic Rubber Tread 
5 200 Ib 65€ BM" х 438" B - - 33Н682 2" 80 Ib 259 134" x 2%" D 29XW87 = — 
240 Ib 69 — 3W'x4VW A 33H918 — 33H660 3" 21016 4W OY" x 35%" C 26053 — — 
Soft Thermoplastic Rubber Tread Hard Phenolic Tread 
"n 275 lb 596  3W'x4W A 33H929 == 33Н662 3 350 Ib 4W  3Wx4W B — 400K76 400K75 
275 |b 55e 8%" x 4" B 33H905 — 33H716 5" 450 Ib 6e  3W'x4W B 400K73 — — 
5 300 Ib 656  3W'x4VW A 33H930 — 33H663 6 450 Ib 796 3a" x 41" B — 33H626 — 
300 Ib 6e  3W'x4W B 33H906 = 33H717 Hard Polyolefin Tread 
Firm Polyurethane Tread 2" 175 16 3w  2Wx3yw C 1UKR9 = — 
9n 375 Ib 5X  3WXx4W А 33Н935 - 33H713 3 210 Ib 3W  3Wx4W A iUKT2 | 435X84 | 1UKT4 
375 Ib 54e  3Wx4VW B 33H911 — 33J041 3%" 250 Ib 41/6 2W x39 C 4W911 4W914 5UX83 
5" 450 Ib GM6"  3Wx4W A 33H936 = 33H714 "n 275 lb 5W  2Wx3W C 4W912 400K60 5UX84 
450 Ib 65€  3W'x4W B 33H912 = 33J042 300 Ib 5%e 3" x4VE A 33J002 33J004 33J015 

6” 450 Ib 797  3Wx4W В 33Н913 = 33H719 300 Ib 63e  2Wx3W C 4W913 | 4W916 | 400K70 
Hard Phenolic Tread 5 350 Ib 67%”  3W XA A = 400K77 = 

T 350 Ib 596  3W'x4VW B 406P68 = 406P70 350 Ib був"  3Wx4VW A 33J003 33J005 33J016 

5 450 Ib 65€ 39" х Д7" В = = 33H686 6 400 Ib 719%" 3% x4AVE A — 33J011 33H641 

6 450 Ib Te IA XAV B 33H623 = 33H643 Hard Polypropylene Tread 
Hard Polyolefin Tread 3 DIO b 3g ЗИХАР C 33H744 — — 

5 450 Ib 6%”  3W'x4W A 33H924 = 33J036 275 lb 5W  3Wx4W C 483N46 455U21 488282 * 
Hard Polypropylene Tread 4" 275 Ib 5%  3Wx4VE C 488781 - 483N47 

6 0 Ib TW Зух 498" В 33H901 — — 275 Ib 5W IA XAH B 455U19 — = 
Extra-Hard Iron Tread 5 300 Ib 67” 2X 398" C 489A65 | 489A66 — 

3 450 Ib 47" ЗУХ ЕСЕ В 33H777 — — 300 Ib 63e  3Wx4W C 488784 | 488783 — 
Light-Duty 250 Ib TW SAXAR B — — 487H09 
Soft Rubber Tread e 300 Ib TW —3Wx4W C = = 488U04 

3 125 Ib 4W — 2% x3W C — — 489026 325 Ib TW _ 3% x4" C 487H02 487H03 = 

зу" 155 Ib Ae" 2% х 358" C 455U17 = = 325 Ib TW 3%х4% B Ez 487698 — 
155 Ib 4146 ЗЭ" х 498" В 488003 -- = Hard Polyurethane Tread 
150 Ib 5”  3Wx4W C = 487H10 = 6" 5 TW IW XAW C 487H05 487H06 = 
150 Ib 5W IW x 4%" B 489027 — — Hard Rubber Tread 
4" 165 Ib 5W 2% x 3%" C 4W906 400K58 = 3 210 Ib 3%”  3Wx4W A 1UKU3 1UKV4 1UKU7 
165 Ib 5W BU x 438" B — 33H895 = 4 150 Ib bW IW XAV" C — 487677 — 
200 Ib 5W  3Wx4W B 455U18 = = 6 325 Ib TW — 3W'x4W C 487676 487678 == 
200 Ib 55e  3VW x4VE A — 33H920 — Extra-Hard Iron Tread 
175 16 бўе" 210" х 3%" C 489024 489025 — 3" 450 Ib. 4%  3Wx4AW B — 455U20 — 
200 Ib 6”  2W'x39W C 4W907 400K59 = Medium-Duty 
5 200 Ib 65€ 394" х 438" В = 33H896 = Soft Rubber Tread 
240 Ib 6X  S3W'x4V A = 33H921 = p 400 Ib 67" LETYA B 488287 == 489415 “ 
325 Ib 656  3Wx4VW C 483N49 487H11 = 6 550 Ib TW LETYA B 488788 489417 489416 * 
e 325 Ib TW IW XAV C 483N43 = = 550 Ib TW 4x4 B 480032 - - 
325 Ib TW IH AH B 487696 487697 487G85 600 Ib 9%" LETYA B 36135 488291 488290 
Soft Thermoplastic Rubber Tread 8 600 Ib 97" ax 470" В 488289 — 489M18 * 
165 Ib 5W IW XIM C = 4W921 — 600 Ib gy 5" x 5" D 489A28 == Ez 
Lu 275 Ib 596  3Wx4W А = 33H932 = Soft Thermoplastic Rubber Tread 
275 |b 55e  3W'x4W B — 33H908 — 6" 600 Ib TW. LETYA B 2LY30 21Y28 — 
* With total lock. } With four-position swivel lock. t With four-position swivel lock and brake. ** Mounting plate size based on swivel caster. See Grainger.com® for exact dimensions. b 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. =S 
NSF-Listed & Medical Plate Casters Details on page A1. 


«rum For information on selecting casters, see page 1191. 
NSF-Listed Sanitary Plate Casters 


SWIVEL SWIVEL 
Mounting | SWIVEL RIGID CASTER Mounting | SWIVEL RIGID CASTER 
Mounting Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE Mounting Plate CASTER | CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Plate Во! Hole Item Item Item Wheel Load Mounting Plate Во! Hole Item Item Item 
Dia. Rating Height Size** Pattern No. No. No. Dia. Rating Height Size** Pattern No. No. No. 
Firm Polyurethane Tread 450 Ib 64v  3W'x4W B — 400K74 — 
4" 700 Ib 59 LETYA B — 489D41 4890C48 + 5 900 Ib 6%" LETYA B 33H880 33H883 — 
700 Ib 598 LETYA B — — 489D59 + 1000 Ib 6%" LETYA B 489099 — 489A04 
750 Ib 6%" LETYA B 1ULE9 1ULF6 400K46 ^ 1000 Ib б" LETYA B — — 489D01 * 
1050 Ib бу" LETYA B TULF9 36138 — 900 Ib TW. LETYA B 33H881 | 33H884 — 
1050 Ib 6%" LETYA B 36139 — — e 1200 Ib TW LETYA B 489003 489004 489A07 
5" 1050 Ib 6%" 5'x5V» D — TULG4 — 1200 Ib TW. LETYA B — — 489A25 * 
1100 Ib 6%" LETYA B 488292 488294 488293 1200 Ib TW —4W'x6wWw A 489A44 489A45 — 
1100 Ib бу" ax Ду" В — — 489414 * 900 Ib 9%" LETYA B 33H882 | 33H885 — 
1100 Ib 6%" LETYA B — — 489A20 I g 1250 Ib 97" LETYA B — — 489427 1 
800 Ib TW. LETYA B 400K45 | 400K48 | 400K47 1250 Ib 9%" LETYA B 489A09 | 489046 | 489A10 
1200 Ib TW LETYA B 489C03 — — 1250 Ib gy LETYA B — — 489A26 * 
1200 Ib TW Д" бӯ" А 489073 — — Hard Polypropylene Tread 
6 1230 Ib TW LETYA B — 36140 — 5" 650 Ib 6%" LETYA B — — 489097 * 
1250 Ib TW. LETYA B = 488297 | 488296 6 700 Ib Түу” LETYA B — = 489098 * 
1250 Ib TW LETYA B — — 489421 * Hard Polyurethane Tread 
1250 Ib Тү” Бх Бу" р 489A35 — — 4 600 Ib 598 LETYA B 33J019 | 33J022 — 
900 Ib 9%" LETYA B 1ULF2 1ULF8 1ULF5 * 660 Ib 6%" LETYA B 33J020 33J023 489085 * 
1250 Ib 9v? LETYA B — 480044 189423 f 5" 660 Ib 6%" LETYA B 480681 | 489C87 | 489082 ^ 
g 1250 Ib 9%" LETYA B 36143 489A01 488299 660 Ib 65 LETYA B 489084 489083 489086 Т 
1250 Ib 96 LETYA B 488298 36142 489422 * 770 Ib TW ЖЕУІ В - — 480693 ” 
1250 Ib 9% ax bY" A 489A42 489A43 = e 770 Ib TW LETYA B — — 489094 + 
1250 Ib 96 Б хо D 489A38 — — 770 Ib Ту” LETYA B 489088 489091 489C89 + 
Firm Rubber Tread 770 Ib TW LETYA B 489092 489095 489690 1 
8" 600 Ib 95 LETYA B E 36134 = Extra-Hard Iron Tread 
Firm Thermoplastic Rubber Tread 4 700 Ib 5%" a" x 40" B 489D60 489D42 489045 + 
4 300 Ib 5%" LETYA B — — 48976 * 700 Ib 5959  4AW'x6W A 489D72 489D79 489D76 + 
5 350 Ib 6%" ШЕЛДІ В — — 489412 5" 1000 Ib 65 РАБУЛ À 489A41 — — 
6 500 Ib TW LETYA B 489078 — 480079 * 1200 Ib TW LETYA B — 489043 — 
8" 600 Ib 97" LETYA B — — 489A13 6 1200 Ib TW Avex bY" A 489A46 489A47 — 
Hard Nylon Tread 1200 Ib TW 5" 510" р 489A30 — — 
4" 1250 Ib 598 LETYA B 489A51 — — 1250 Ib gy LETYA B — 489D45 — 
1250 Ib 97" LETYA B 489A52 — — 8 1250 Ib 9%  4Wx6wW A 489A48 = = 
Hard Phenolic Tread 1250 Ib 9%" 5'x5V D 489A31 — — 
ЗИ” 700 Ib Бу" LETYA B 489A02 — — 
350 Ib 596"  3W'xAW B — 406P69 — 
4 800 Ib 598 LETYA B 33H746 33H747 489D62 + 
800 Ib 598 LETYA B 489D61 — — 


* With total lock. T With four-position swivel lock. With four-position swivel lock and brake. ** Mounting plate size based on swivel caster. See Grainger.com® for exact dimensions. 


Plate A Plate C 
е " » ©, 
3 Low-Profile, 
Easy-Turn 
Swivel 
zd А 1ммвв Mounting SWIVEL SWIVEL CASTER 
Antimicrobial Plate CASTER | WITH BRAKE 
Swivel w/ Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item 
Total Lock Dia. Rating Height Plate Size Pattern Brand No. No. 
4MMH2 Antimicrobial Corrosion- & Debris-Resistant 
Firm Thermoplastic Rubber Tread 
y 5 4Ae 277х398 C — 1ММН1 | 1MMH2 * 
165 Ib 478  2Wx3W C — - 1MMH3 1 
T 190 Ib BAe 2x3" C — iMMH4 | 1MMH5 * 
РЕ ЕЕЕ йш бєз йз {= у {МЫШ } 
5 16 2: 3 — 
22016 67s 2x3» C — = 1MMH9 f 
H t R ll M di І РІ t с t 6 240 Ib. TAS 2x3 C — 1MMJ1 1MMJ2 * 
Quie =O eaica ate 0451615 шенге Ор 7/6 xa = = 1MMJ3 f 
2. : . . uu" eneral Purpose 
Casters have precision ball bearings that provide smooth rolling and minimize Soft Neoprene Тем Е — z 455007 455008 
: р : : : : - ig XDI — z 
noise that can disturb patients in medical settings. Thread guards keep debris Y +75 lb TW TH XIR [6 EE 455009 —— 455010 > 
from getting into the casters' axles and damaging them. Mount onto equip- Firm Thermoplastic Rubber твай — В 
ment used in hospitals, rehabilitation centers, pharmacies, laboratories, and т СР 4 ee СТ CHER (Nm! 
similar medical facilities. Antimicrobial corrosion- and debris-resistant 4 um р айе 2 X 3 ч : = 1MMD3 mt Ы 
i i i лв" A" X 3%" — — 
casters are made from stainless steel and resist corrosion when exposed | = 220 1b BUS BX BH a — iMMDG AMMD] ^ 
to water and chemicals. The casters' wheels are impregnated with an anti- 220 Ib 6 ИН 2 А СЕРІ [n — — 1MMD8 
microbial compound that prevents odor-causing, damaging microbes from e —b Im 2/Х3%0 С — | 1мм0з | ТММЕТ 
growing on them. Suitable for use where high standards of cleanliness must ИШИНИН 
intai i j oft Thermoplastic Rubber Tread 
be maintained and equipment will be washed down frequently. General y 20016 LA UXO С Colson) 40N392 7 108303 ~ 
purpose casters are suitable for a wide range of applications in hospitals and Firm Thermoplastic Rubber Tread. — c nm— 

i iliti iah- ісі - E б "х3 98" — * 
other medical facilities. High performance casters have precision ball bear: 4 i901b — 5 949 OK 8" С — 1MML2 ^ 1MML3 
ings and provide smoother, quieter rolling than other types of medical plate 190 lb — 596 2Ух3% C — — 1MMLA * 
casters. Nylon frames resist chemicals and corrosion and weigh less than в pab Ёё 4 5 45 ——& ———L ANM  TMMLS 1 
metal frames. Suitable for use on equipment that will be moved frequently and 6° 240b 71% — 2VW x3» С — 454Ү42 | 454Ү43 “ 
may be exposed to chemicals. Low-profile easy-turn casters are used on SO TIRES EA ШТП БЕТ Tei 
patient lifts and other equipment that must stay low to the ground to maximize " 200 Ib AYw — 2Wx3W C Colson | 1ММВ8 — 
its stability. Casters have two wheels mounted on a single axle, which reduces тартары Oe X37 C Colson = TMMBS 
friction between the floor and the wheels and allows the casters to swivel 2" 20016 278 298 x3 A Colson | 40N390 | 40N391 * 
more easily than single-wheel casters. * With total lock. T With swivel lock. 
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А MATERIAL HANDLING 
лы COME Maintenance-Free & Shock-Absorbing Plate Casters 


CAD 


( 2 b. g 
Plate A Plate B 
SWIVEL 
Mounil RIGID | SWIVEL CASTER Light-Duty Swivel Shock-Absorbing Heavy-Duty Swivel 
ountin P A iai 
Plate 0 CASTER | CASTER | BRAKE with Brake Medium-Duty Rigid 29XW11 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item Item 60FD26 29XV44 
Dia. Rating Height Plate Size Pattern Brand No. No. No. - 
Light-Duty Maintenance-Free Фу 
3 250b 46 39х27" B Albion | 60FD24 | 60FD25 | 60FD26 ® 
ш ш е ama ae ees Plate Casters ans 
D 8 8 X 2 bion = 
g 20b 6%: 3 x2Ww В Albion | 60FD38 | 60FD31 | 60FD40 Casters have sealed precision ball bearings in their swivel raceways and wheels 
Мей 020 b 6%  39Wx2W В Albion | 60FD30 | 60FD39 | 60FD32 that do not need to be routinely greased, which reduces time spent on mainte- 
өше ssp дук В RWM SSKPIS |Р -- Nance and helps extend the casters' life. Casters roll quietly and require minimal 
Ы 800 Ib 556" AW x4 B Albion | 60Е050 | 60Е051 | 60FD49 force to start and keep them rolling. Medium-duty casters have zinc-plated 
po 2 бу; We x 2; В А bian ee Soron aed steel frames and are used on carts, racks, and similar equipment that will be 
l А 
8“ 7100016 E 4 US x4 B Albion | 60FD53 | 60Е054 | -- carrying moderately heavy to heavy loads over flat, smooth surfaces. Shock- 
1000Ib 6” AW x4 B Albion — —  60Ғ052 absorbing casters have spoked wheels that absorb and distribute shock to 
ТОО бу тулу Б SUNS Sa prevent damage to the caster and minimize noise while rolling. Heavy-duty 
600b 7% AW x4 B Albion | 60FD97 | 60Е098 | 60Е099 ters h inc-plated steel f d bear heavier loads. tolerat 
6" 1250 Ib TW AV x4" B Albion | 60FD85 | 60FD86 | 60FD87 casters nave zinc-pla ed steel trames ап can ear heavier oa s, tolerate more 
150010. — 77 LETYA B RWM | 55KP87 | 55KP19| — frequent use, and withstand more shock and impact than medium-duty casters. 
ШЕ шиш 4 тшшш Aion | | 60089 — — Suitable for carts, trucks, towline fixtures, and other equipment that will be 
8" 1250ір 5% AW x4 B Albion | 60FD59 | — — : | : 
i1500lb 9” ГЕЛІ В RWM — | B58KP22| — pushed manually or towed by powered equipment in manufacturing, aerospace 
Soft Rubber Tread and automotive assembly, warehouses, and similar industrial applications. 
6€ — 615 — 7W XA B RWM | 29XV48 | 20XV47 | — 
8 — 750b 97 4x4% B RWM — 2957 — 
Firm Polyurethane Tread 
8 15000 97  Wx4W B RWM | 29Х/56 | 20XV55 | — 
Hard Elastomer Tread CAD DRAWI NGS 
8 1508 97 ха” В RWM | 29Х/50/ — - H H 
Shock-Absorbing Medium-Duty Available Online 
Firm Polyurethane Tread rainger's CAD capability lets you 
6 10000 79 4'х4% В RWM | 29XV44 | 20XV43| - Graing С р y y , 
8' 1200 10% 4% ХВИ A RWM | 536670 [5306871 | — download 2D drawings and 3D CAD files 
Heavy-Duty in your choice of format. 
Firm Polyurethane Tread 
. 1500 10Я 47х67 A RWM | 29XW14 |29XW13| — > CAD available on select products 
9' 20000 10% 47х60 A RWM | 536668 | — — С 2 (5 р i 
Hard Elastomer Tread Go to Grainger.com 
8 18008 10Я 47х67 А RWM | 29XW12 |29XW11|] — 


Medium-Duty 
Swivel Caster 


3G203 
s 2 
HAMILTON. 
Plate A 
Shock- 
Absorbing Heavy-Duty Swivel i ) 
" Caster w/ Brake 
Plate Casters оми | | 
н m М 4 4 2 
Casters have spring-loaded suspensions that absorb ee Caster 
shock and vibration when rolling over obstacles or Frate'B Plate D 
rough terrain, and help prevent damage to equipment SWIVEL 
0 piprevent ge 0 equipme SWIVEL | RIGID | CASTER 
as well as any shock- or vibration-sensitive cargo that Mounting Wheel CASTER | CASTER | WITH BRAKE 
is being transported. Suspensions can be adjusted to Wheel Load Mounting Mounting Plate Вой Bearing Item Item Item 
achieve the smoothest ride possible. Quiet-roll casters "d Height Plate Size Hole Pattern Туре Brand No. No. No. 
provide smooth, quiet rolling in areas where noise Firm Polyurethane Tread 
levels are a concern. Medium-duty casters are used 4 150  6vw &— 2/8 x27 D Precision = = = 6JY69 
rts, trucks, racks, and trolleys that will be movin he D Ball = = [6v7 | BIS 
on carts, ) L ys tha 0 8' 550b 1040  394x33W D - — | 6JY70 |  6JY83 
moderately heavy loads in manufacturing plants, Medium-Duty 
laboratories, and computer and networking rooms. Soft Rubher Tread — 
Heavy-duty casters can withstand heavier loads 31e 4400 б'е" D Ball = 490W26 | — = 
and more frequent use than medium-duty casters. „ 40b 8% LETYA B — — | 488005 — 
А à à 6 -500b 8 DETYA B Roller = 30203 | — = 
Used on racks, trolleys, and fixtures in manufacturing - 
М Firm Polyurethane Tread 
plants, computer and networking rooms, sound and 6" 500b 9%" ха В Baise = 487H26 | 45423 = 
lighting applications, and other industrial settings. К 8 B 2% lb 107" LETYA B — 483N51 | 483N50 — 
Е Ж leavy-Duty 
Extra heavy duty casters can bear very heavy Firm Polyurethane Tread 
loads and withstand more shock and impact than 6 1100 9% AW X6 Vr A Precision = 483N41 = = 
heavy-duty casters. Used on airport ground-support Бі ü 1760 a 107% — 4Wx6W A Ball — = == 490V41 
А А i А ra-Heavy-Du 
equipment, assembly line dollies, and production | Firm Polyurethane Tread 
equipment in manufacturing plants and other industrial 6" 16300 11% БИТИ" A Precision Hamilton 1VHV6 | 1VHV7 — 
environments. 8 1630  12W 5ИХТИ A Ball Hamilton iVHV8 | 1VHV9 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. ef 
Pneumatic & Flat-Free Plate Casters Details on page A1. E 


See page 1216 for tread info. 


( ) қ е + 2 % 3 
Plate А Plate В Plate C Plate D 
SWIVEL 
Mounting SWIVEL | RIGID CASTER 
Sawtooth Ribbed Centipede Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole gc gc "a s 
Tread, Swivel Tread, Rigid Tread, Swivel pia Rating Height PlateSize ** Pattern Tread Brand No. No. No. 
36T707 454N15 w/ Brake Medium-Duty 
HAMILTON., 1ULG8 ву" 200 Ib TW 294' x 3%" C Centipede — 1ULH1 1ULH3 1ULH2 * 
il : 2000 79 LETYA B Centipede = = 1169 | 1ULG8 * 
Pneumatic-Wheel бие 2009 7% IW x3 C Sawtooth = 32J680 = = 
PI t с t TW 165b 9% 4Wwx5W C Ribbed — 454N13 | 454N15 | 454N14 * 
ғ 21010 10% LETYA B Diamond = 455U48 | 455U49 — 
ate Lasters ge 201b 10° 4e X 5" C Centipede — 454N65 | 454N66 — 
Casters have air-filled wheels that absorb shock E RD . ae х Da Г ELT Ё = 483N28 = ere * 
and vibration and reduce noise as they roll. a до B — Samoa = 32167235611 2 
Suitable for moving fragile or vibration-sensitive m 295 Ib 11" LETYA B Sawtooth — — — 5VP73 
loads on equipment that is traveling over rough iT 300 2 oe 2, x 22 E Sawtoo h E тіні ТІНЕ 1ULH5 
Не 2 хау awtoo = = 
or uneven surfaces in indoor and outdoor areas. 330b 12 47 x 8TA D Diamond = — 189498 =r 
All swivel casters have a double-ball bearing 330b 12%"  6%'x6%" D Diamond — 489C01 — — 
raceway. Casters with a brake have an over-the- 107 0b 124- DEA D оаа. = mH С AW 
wheel strap brake. Medium-duty casters are used S50 1b — 12 2 MP X ET D. Diamond = == 22N204 = 
on carts, trucks, and equipment in warehouses, joy" 509 ПЖ LETYA B Sawtooth = 1ULH7 | 1ULH8 — 
transportation facilities, lawn and garden centers, ға NEED 12% 4х4У В Sawtooth - 324675 | 324676 = 
and hospitality sites. Extra-heavy-duty casters & — 330b 10% — 4WxG&V A Sawtooth Hamilton 361705 | 361702 | 367698 t 
bear heavier loads, withstand rougher terrain, and 10" 480lDb 12% — 4W'x6w A Sawtooth Hamilton 367706 | 367703 | 367699 + 
absorb more shock and impact than medium-duty (е Eb 156. eU __D__ Sawtooth Hamilton Зетот BBMM | SBN | 
casters. Used on heavy carts, trucks, and equip- 18 770b 18V  6YexT/W D Diamond = — | æm | — 
ment in towing applications, such as aerospace 16 960b 184 — 6" x7%" D Sawtooth Hamilton 5VG81 5VF83 = 
i 122010 18%" «6x 7%" D Sawtooth Hamilton 5VG83 | 5VF84 — 
ground support, airport baggage trolleys, and * With total lock. T With four-position swivel iock. ** Mounting piate size based on swivel caster. 
manufacturing and maintenance operations. See Grainger.com® for exact dimensions. 
у Semipneumatic-Wheel Plate Casters GREENLEE 


Casters have semipneumatic wheels that absorb shock and vibration and will not go flat if they are punctured. Used 
b. 2 оп carts, trucks, and similar equipment that will be moving fragile or vibration-sensitive loads over rough or uneven 
surfaces in areas with sharp debris, such as warehouses, transportation facilities, lawn and garden centers, and hospi- 


Plate B 
tality sites. 
Mounting SWIVEL CASTER) RIGID CASTER 
Wheel Load Mounting Mounting Plate Bolt Item Item 
Dia. Rating Height Plate Size — Hole Pattern Tread Brand No. No. 
Swivel Caster 6 W 200 Ib 7% 4" x 42" B Ribbed — 36151 36150 
404109 4 2 200 Ib 7% ЖЕУДІ D Ribbed — 404L09 36116 
” 350 Ib 10" 5'x5W' D Ribbed — 36119 36118 
Plate D 10" 650 Ib 12" 4x4 B Ribbed Greenlee 35MM23 35MM22 


[^ 2 a А 


манавтан. HAMILTON. 


Rigid Caster ( ) 
! Ep b 4 < 2 2 Flat-Free-Wheel 
Plate B Plate C Plate D Plate Casters 
К " SWIVEL Casters have solid wheels that absorb more 
Mounting DASTER А "m E shock and vibration than semipneumatic 
Wheel Load Mounting Mounting Plate Вой Item Item Item wheels and will not go flat if punctured. 
БЕСІГІ Rating Height Plate Size Hole Pattern Tread Brand No. No. No. Suitable for moving fragile or vibration- 
Soft Rubber Tread sensitive loads and for traveling over rough or 
e 250 Ib Les кл В Centipede — 43123 | 437025 | 431V24 uneven surfaces in areas with sharp debris. 
8" 0р 1+ DE E баред = ag S AES Medium-duty casters can bear moderately 
107 440 Ib 12 W 674 x 678 D Smooth = 22N206 | 22N207 | 22N208 * һеаму loads and are used on carts, trucks, 
Soft Polyurethane Tread T Fi 5 & я Marat 38Eh63  SéERED and similar equipment in warehouses, trans- 
з b a "хаж awtoo arastar — i Ju 
E EZ 275 ib 9 AV x4 B Sawtooth = 53CM44 | 53CM43 = portation facilities, lawn and garden centers, 
10° 300 Ib 1% LETYA B Sawtooth Marastar 38ER65 | 38ER64 = and hospitality sites. Heavy-duty casters 
ü 10 a 300 Ib 1% AW x 4 B Sawtooth = S3CM46 530М45 = can bear heavy loads and are used on heavy 
Y Tread carts or trucks in warehouses, transportation 
754g 770 Ib 99g 496 X5 VE C Smooth = 487618 = 487G19 * facilities, and manufacturing sites. Extra- 
gm 770b 1907 6 He! x 6 Me" D Smooth = — = 487616 * heavy-duty casters can bear very heavy 
990 Ib 1158 6% x 676" D Ribbed = 228199 | 22N201 | 22N202 * | ^d. and are used on heavy carts, trucks 
Extra-Heavy-Duty У Г : T Rod Ц 
Soft Rubber Tread and equipment in towing applications for 
ША 2800 15 18 ст зас D ЕТІНЕ EAIP | GAIPS | DAPA y - ®бго5расе ground support, shipbuilding, 
2 8 2 " : n 
* With total lock. € With four-position swivel lock and brake. ** Mounting plate size based on swivel caster. automotive man ufacturing, and maintenance 
See Grainger.com® for exact dimensions. operations. 
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Download Available 
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CAD 


MATERIAL HANDLING 


Leveling, Track-Wheel & Inverted-Mount Plate Casters 


Leveling Plate Casters 


Used on equipment that will be moved often but must stay stationary when 


ж” | -| 
wis = 


in use. Each caster has a leveling pad that can be raised to allow it to roll and => 
lowered to prevent it from rolling, and a thumbwheel adjusts the pad's height General High-Adjustablilty Quick-Engage 
to level the equipment. All are swivel casters that can rotate 360°, and have Plate D Purpose Extended-Stem Pedal-Style 
impact-resistant nylon wheels. General purpose casters are used on furniture 24WK16 348055 489A92 
and equipment in high-automation manufacturing, medical, retail, and labora- Maximum Mounting 
А 1 1 m ; Wheel Load Mountin Levelin Mountin Plate Bolt Item 
tory settings. High-adjustability extended-stem casters have long leveling Dia. Rating Height. Height. Plate Sin Hole Pattern No. 
stems and can be adjusted to a greater range of heights than other levelin General Purpose 
Ju g g gni : 0 2 2751һ ЗИ" 3g 2 x 2 D 34RU52 
plate casters to accommodate very uneven floors or raise furniture or equipment 550 [р 3 Vy 379 OTA x OTA" D 24WK16 
high off the ground in areas such as food-processing plants, medical settings, 2% 55010 A Yaa" 41/6 39w х 3e D 34RU53 
3 e : р : . 1100 Ib 4% 49e Зз x 3 a D 489A81 
pharmaceutical facilities, packaging and conveying operations, and laboratories. E 2200 Ib 41% 5 yy 334" x 391 D 454N23 
Quick-engage pedal-style casters have a foot pedal that users step on to 3 880 Ib 4% БЕШИ 3H х 39 р 34RU54 
А А қ : 37" 4400 Ib 5% 5 туе" Sij" x 31182" D 454N24 
quickly start or stop the casters from rolling. Used on reconfigurable machinery High-Adjustability Extended-Stem 
and production lines in heavy manufacturing and industrial applications. 2 220 Ib 2% 4g 278 x 2%" D 34RU55 
) | . MN 3 1100 Ib 4 1%" 6% ЗУ” х 3%" D 34RU57 
Note: For safety, working load cap. for 4-caster installations should not exceed 2 x individual caster Quick-Engage Pedal-Style 
load rating. Example: Working load cap. is 1100 Ib. for 4 of 24WK16 (load rating is 550 Ib. each). 3 440 Ib 4 1076 4% D 489A92 
Mounting SWIVEL RIGID 
Plate CASTER | CASTER 
Wheel Load Mounting Mounting Bolt Hole Item Item 
Dia. Rating Height Plate Size — Pattern Wheel Bearing Type Brand No. No. 
V-Groove 
Firm Polyurethane Tread » 
4 350 Ib 5% LETYA B Roller Bearings — — 1NWC9 у: 
Hard Nylon Tread 
Е) 1570 р 5 m 2, X ae 5 precision БАП Bearings = Paes = 
3 r л ist T = = 
Extra-Hard Iron Tread ха» тесізіоп Ball bearings 5 V-Groove Single-Flange Dual-Flange 
700 Ib 5% LETYA B Roller Bearings = 490V85 | 490V66 Swivel Caster Rigid Caster Rigid Caster 
" 800 Ib 5% LEVA B Roller Bearings — iNWB2 | 1NWB3 1NWB2 5VG40 5VG05 
800 Ib 5% LETYA B Roller Bearings = 1NWC2 INWC3 
800 Ib 59g TV x 6 A Roller Bearings = iNWD5 | 1NWD6 
800 Ib 6%" 4%" x бу" А Roller Bearings — — 489014 
5 90016 61 Tx4W B Roller Bearings - - 1NWC5 
1000 Ib 6%" LETYA B Roller Bearings — 490V86 — ! 
800 Ib 6%" 4W бў" B Roller Bearings — 490V87 — J 1 
1000 Ib TW LETYA B Roller Bearings — iNWC6 | 1NWC7 
1000 Ib TW AV" x 6v A Roller Bearings = — INWE1 Plate A Plate B 
1000 Ib TW 5 x5 D Roller Bearings — 489C12 | 489613 
6 1000 Ib 8" 4W x65 A Roller Bearings -- 489616 -- 
1200 Ib TW 4x4" B Roller Bearings — — 490V68 
1200 Ib TW Беу D Roller Bearings — — 1NWB5 
2000 Ib TW ГУЛУМ А Roller Bearings — — INWE3 
2500 Ib 8 5WxTW A Roller Bearings — — 1NWE7 2 xý 
ғ 1200 Ib 10 v 4W x 6 A Roller Bearings = — 489617 Plate C Plate D 
2000 Ib 109 Д7" бИ" А Roller Bearings = = 1NWES ate ate 
10: 3000 Ib 12W' — BWXxTIVW A Roller Bearings - - 1NWF2? HAMILTON. 
Extra-Hard Stainless Steel Tread 
4 800 Ib 6" LETYA B Precision Ball Bearings — — 1UBL6 
6" 800 Ib TW Зух 4%" В Precision Ball Bearings — Hamilton — 1UBL8 Track-Wheel Plate Casters 
Extra-Hard Steel Tread Casters have wheels that fit into compatible steel tracks 
5" 1250 Ib 6%" LETYA B Precision Ball Bearings = — 454M85 ; ; 
1760 Ib TH ауе ху С Precision Ball Bearings = 454M84 = or rails. Mount to containers, racks, carts, and other 
e 1760 b Т DI Бл, А Precision PT Bearings E — Lnd equipment and provide precise control over movement 
D 4 X (VA oller bearings amiiton = А | А 
450010 — 819 — 60" 718" В Roller Bearings Hamilton | 52YU11 | 52YU12 and alignment when moving the equipment between two 
1550 b СЫН ane, x 2ле 5 Precision z Bearings = mo 489A50 locations, such as from one machine to another, into and 
а D 8 ^e X 5 6” recision Ball Bearings — 454 — ; ; 
8 500019 10%” Bx 7%" В Roller Bearings Hamilton | 52YU13 | s2YUi4 — OUt of an oven, or between points on an assembly line. 
10000 Ib 10 у бух TW B Tapered Roller Bearings Hamilton | 52YU15 | 52YU16 ^ All swivel casters have double-ball hardened raceways. 
"— à b 12 % 5W'x TW A Roller Bearings Hamilton | 52YU09 52YU10 V-groove have wheels with a V-shaped tread that mates 
Extra ord Тол Treat БУР n— x n— "m "— with a compatible angle-iron track. They have flat edges 
dx 150018 е ДУХ А Roller Bearin Hoe t+ 8/644-- and can roll on flat surfaces. Single-flange have wheels 
6; _ 20001 BEX TY D Roller Bearings Hamilton — Ed with one flange that guides them along a flat track or rail. 
вана қ-а Ш Roller Bearings mE = 50609 __ They create less friction between the wheel and the track 
4%" 30001 TW B XTW D Roller Bearings Hamilton — E or rail than dual-flange track-wheel casters. Dual-flange 
— 2 i EVA HA D Roller Bearings Hamitton = 50606 — һауе wheels with two flanges that guide them along а 
Extra-Hard Iron Tread B з= - - flat track or rail. They maintain their alignment better than 
"—— e З р Roller Bearings Hamilton | — | 5V607 — single-flange track wheels in applications with impact 
5 4200 Ib 8" БУИ XTY D Roller Bearings Hamilton — 5VG05 loads, debris, or obstructions. 
ED. 
Inverted-Mount Plate Casters Z 
Casters are installed with their wheels pointing up to create a low- 
friction surface for moving bulky and heavy loads. Groups of these PTT bc biam F bic H 2» 
. : H ate ate ate ate 
casters are mounted in floor recesses in dock areas, airport cargo- General Purpose 
loading areas, or aircraft to reduce the effort it takes to move and 4W782 
manuever large cargo containers on the floor. Can also be mounted REGI Tr — Кош Mounting i з 
г Я ее оа ounting ounting ate Бо em 7274 
on conveyors or portable dollies and fixtures that are used for Dia. Rating Height Plate Size Hole Pattern Мо. X р 
handling large containers to provide multidirectional movement General Purpose m mme 44 
in transition, infeed, or outfeed sections. All аге swivel casters 2и E BEES EE LE 1 
and can rotate 360°, and have precision ball bearings. 5VF59 2 48 450 р 3 A, 3 2х 2%, : F 4W782 ы 4) 
елігі n 4 16 8 X4 в й 
has а foot guard that prevents toes and feet from slipping into the -with Foot Guard With Foot Guard 
caster's mounting recesses and causing falls or injuries. 2W 440 Ib 3W 3У6х4Ж D 5VF59 5VF59 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. —f* 
Standard Stem Casters Details on page A1. 


For information on selecting casters, see page 1191. 
Threaded Stem Casters 


Stem casters screw into a hole, bracket, insert, or socket and are typically used to add casters on equip- 
BE ment where there is not enough room to attach a plate caster's mounting plate. All are swivel casters and 
490W37 can rotate 360°. General purpose casters are used on carts, furniture, storage cabinets, storage bins, 
display stands, appliances, retail fixtures, and other equipment in a wide variety of settings. Extended-stem 
casters are used on ladders, platforms, and similar equipment in areas such as warehouses, stockrooms, 
and loading docks. Extra-long threaded stem with a spring-loaded assembly allows equipment to lower to 
keep it stationary when in use, and raises the equipment when not in use so it can roll. 


——— s 


1 
$ 
а 
= 
& SWIVEL SWIVEL 
< CASTER CASTER 
ак SWIVEL | WITH SWIVEL) WITH 
a CASTER | BRAKE CASTER | BRAKE 
= Wheel Load Mounting Caster Item Item Wheel Load Mounting Caster Item Item 
= Dia. Rating Height Stem Size No. No. Dia. Rating Height Stem Size No. No. 
3%" 2500 4% 10"-13 х 34" | 488006 — Polyolefin Tread 
11500 4%6 Ив х1 | 32J986 — 125 Ib 3%”  %"-16 x12" | 20TM42 — 
130 Ib 47V — lAe-1A x 1%" | 487661 — 125 Ib 399 _ Ив-14Хх1%% | 32J959 — 
1701» 41%6 38"-16 х1" | 32J861 — 21010 3 1316" 38"-16 х1" | 320863 — 
Extended-Stem г 1701. 4 1946 __6"-14 x 11⁄2" | 32J967 — т 21016 3777 76-14Х 11⁄2" | 320988 — 
Е 1 170lb 4%6 10"-13 х1" | 320873 — 2100) 3177  14"-13x1'^' | 429H12 — 
400K80 2—4 17010 4v -13x 1%" |32970| — 2100 31%  YW-13xl' |32]875| — 
240 Ib 5 1"-13 х 258 — 489С28 350 Ib 3% 1"-13 х 34" | 32J896 — 
300 Ib 5 W-3x1w' — 490W37 350 Ib 30 34-10x1' | 32J897 — 
1250 5 1946 %-16х1У | 320789 = 130 Ib 47" — 'Ae-1Ax 112" | 487657 = 
1250 5 116"  -13x1'^' | 320953 — 15010 4 136"  36-16x1'^' | 20TM46 — 
5 20010 5 %e" ¥'-16 х1" | 32862 — 15010 4 136"  14"13x1"^ | 320964 — 
20015 5 116 "^e-14x1^' | 320968 — 27510 41316" 38"-16 х 1" | 32J864 — 
20010 5 116 "13х17" | 32J971 — 4 27510 41316 276-14Х1/ | 320989 — 
325lb  6Ve  1?-3x1 — 490W38 27510 419% "13х17" | 320974 — 
6 280 Ib TV — 9-1 х1" | 321978 — 27510 41%" /"-13 x %4" | 32,882 — 
Polyurethane Tread 27510 41%" — W-13x1' | 32J876 — 
120 Ib 3w 36-16 х1" | 487054 | 487H16 275 Ib 5" 38'-16x 17" | 20TM48 — 
SWIVEL 21015 319% 38"-16 х1" | 323869 — 15010 5 1346  %"-16 x 11⁄2" | 324792 — 
CASTER 3 21015 3 1316 76-14Х1/ | 32887 — 15010 5 1346  12"-13 x 1⁄2" | 320965 — 
SWIVEL WITH 2101: 3  i-3x1W | 32893) — 300i 5% %-106х1 |32J865| — 
CASTER | BRAKE 21010 3%6 V-13x1' | 320878 = 5 300102 5 1946 76-14х1У” | 320972 — 
Wheel Load Mounting Caster Item Item 130 Ib 4% 54-18 x 1" | 487H20 | 487H19 300lb 5%6 V-13x1' | 32J877 — 
Dia. Rating Height Stem Size No. No. 130 Ib 49 38-16 x 1" | 487H21 | 487H22 30010 5176"  12"-13 x 11⁄2" | 320975 — 
General Purpose 1501) 47%” 38"-16х17" | 32J806 = 30010 5 1906 2"-13 x34" | 325883 — 
Thermoplastic Rubber Tread 15015 41316" — 1"-13x1'^' | 32J803 — Phenolic Tread 
110 Ib 3” 318-16x1^| — 49H591 4 275lb Д4 13/6" 36-16x1' | 32870 — 2" 200 Ib 2%6 "13x 1%" = 19MP15 
3 21010 3 13е" 38"-16 х 1" | 32J866 — 275lb  4'94e' 26-14Х1У” | 32J888 — 3" 350 Ib 3% "13 x 2^" — 32976 
210 lb 3 1946 "13х17" | 32J890 — 27510 41346 w-13x9 | 320885 — Nylon Tread 
4 300 Ib 41316" ¥'-16 x 1" | 320867 — 27510 41%6 Ye'-13X1" | 32J879 — 3" 50010 316" 72"-13х 17" | 416Р08 — 
5 3250  5'9Ae'  12"-13 x 11⁄2" | 32,892 = 27510) 41316 ҮУ/43х1/” | 320894 = Extended-Stem for Ladders 
325 Ib 6" Ve'-13 x 11⁄2" | 20TM56 = 300 Ib 5 Me" ¥'-16 x1" | 32871 — Rubber Tread 
Rubber Tread 5 3001. 517%” (-13Х1У | 320895 — 3" 100 Ib 32%" У6-18 x 44%a" | 400К80 — 
100 Ib 399 ¥'-16xX1%" | 32J787 — 300 Ib 5 1316" V5-13x1' | 320880 — Polyolefin Tread 
3 150 Ib 3 1316" ¥'-16 x 1" | 320860 — 2" 75 |b 2%" 96-18 x 42%42"| 320912 — 
175 Ib 4 VW WAIKI — 489642 3" 100 Ib 31/6 546-18 x 42542" | 416P14 — 
= = 
es onde Grip-Neck 
ree Expanding | Stem Casters 
Stem Casters Install into a specially 


designed socket that 

grips the stem head for a 
secure hold. Used on office 
furniture, cabinetry, retail 
displays, and other light- 
duty equipment made from 
wood or metal tubing that 
have these special sockets. 
Ball-wheel casters have 
a spherical wheel covered 


Expanding stem casters can be installed 
into structural tubing with a range of 
diameters and don't need to be secured 
with bolts or pins. A knurled nut can be 
tightened to expand the rubber sleeve on 
the caster's stem until it is large enough to 
firmly grip the inside of the tubing. Casters 
have sealed precision ball bearings that 
do not need to be routinely greased, which 
minimizes maintenance and extends 


casters' life. Lightweight nylon frames Bali Wheel by a hood that hides dirt 
resist chemicals and corrosion, and thread 19YX24 and scuffs. Single-wheel 
guards prevent dirt and debris from Single Wheel casters each have one 
entering the casters and damaging them. 19YX28 wheel. 
Suitable for carts, racks, and equipment in Wheel Load Item 
medical facilities, pharmacies, laboratories, Dia. | Rating Mounting Height Caster Stem Size Frame Finish No. 
food-service areas, and other areas where Palyeletig teed Stem Casters 
equipment will be moved frequently and 75 Ib 29/5 Sie x TV Polished Brass — 19YX24 
may be exposed to water, chemicals, and 2 75 Ib 2 Thos" yw x ТИ" Black Oxide 19YX25 
i ; 80 Ib 25 Sie X ТИ” Bright Brass 454N46 
454Y30 debris. All are swivel casters that can 80 Ib PETS EXPERS Chrome Plated ^ 454N47 
rotate 360°, and have a thermoplastic Single Wheel Grip-Neck Stem Casters 
rubber tread. Rubber Tread 
Е 7510 20 Ғад Brass Plated 3A776 
Wheel qud — ашыса Пет 751b 2w Sie X ТИ” Nickel Plated | 19YX28 
ia. ating ounting Heig aster Stem Size 0. в ` ( Antique Copper 
4/7 240 Ib бе SY x 23567 454Y31 27 is Е Yu Te Plated 26002 
5 240 Ib 66 77-13 х 23%" 454Ү30 7510 КЕЛУ Sie X VF Antique Brass | 429915 
1206 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Q Download Available MATERIAL HANDLING 
ОЎ I GRAINGER.COM - Standard Stem Casters 
SWIVEL 
SWIVEL CASTER 
CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Item Item 
Dia. Rating Height Caster Stem Size Wheel Bearing Type No. No. 


General Purpose 


General Purpose 490W49 


Thermoplastic Rubher Tread 


2 75 Ib 2% Te x 196 Plain Bearings 400K81 = 
3 210 Ib 3 9g Te x 19€ Delrin Bearings 32J856 = 
Rubber Tread 
" 90 Ib 2% Te’ x 7h" Plain Bearings 490W47 | 490w48 
90 Ib 2% TAs" x 176" Plain Bearings 490W45 | 490W46 
oy" 75 Ib 31/6 WEVA Plain Bearings 416P12 = 
95 Ib 37" Te х 16" Plain Bearings 490W49 | 490W50 
120 Ib 3w LEVA Plain Bearings 490W51 = 
150 Ib 3 9g Te x 1%' Plain Bearings 32J850 = 
3" 175 Ib 3% Te x VA Plain Bearings 16009 — 
200 Ib 410" 270" X 2/2" Delrin Bearings 5GPL9 5GPL8 
200 Ib 4% TAs" X 176" Precision Ball Bearings = 490W35 
115 Ib 4 Wig Te" x 1295" Plain Bearings 32J794 = 
115 Ib 4 1946" Te х1" Plain Bearings 324993 = 
4" 115 Ib 4 1316" 194g" x 134" Plain Bearings 32J938 — 
170 Ib Д 1316" As" х 1%" Plain Bearings 32851 — 
240 Ib 5" Ae’ X 176" Delrin Bearings = 489C41 
300 Ib 5 TAs" X 1746" Precision Ball Bearings 490W36 — 
125 Ib 513g Te x 1295 Plain Bearings 32J795 = Wall-Protecting 
125 Ib 51g" Tie x T Plain Bearings 32J994 — 483N56 
5 200 Ib 5 1956" Ae x T Plain Bearings 32J852 = 
280 Ib 6 2 x 294 Delrin Bearings 1ZTJ1 = 
280 Ib 6" Д2 X 272" Delrin Bearings = 121J2 
Polyurethane Tread 
120 Ib 3w As x 1746" Plain Bearings 487G53 — 
125 Ib 3% TAs" x 12957" Plain Bearings 32J808 — 
3" 125 Ib 3% Tie x 1%" Plain Bearings 32J799 = 
135 Ib 3% As" x 196" Precision Ball Bearings 400K82 — 
210 Ib 3 39g Te x 19€ Delrin Bearings 32J857 = 
130 Ib 4% Te’ x 7h" Plain Bearings 487H17 487H18 
^ 140 Ib 4 1916" Ae’ x 1%" Plain Bearings 32J801 — = = = 
4 150 Ib 4% T x PP Plain Bearings 20TM18 = Friction-Ring Stem Casters 
275 lb 5 Ae X 1746" Delrin Bearings 32J858 — x В А 
14516 Big Tig x 1995 Plain Bearings 321810 = Caster stem presses into an appropriately sized hole or socket 
5' 300 Ib ВИЕ ЕИ Precision Ball Bearings 454Ү14 = in tubes, pipes, wood, or brackets on furniture and equipment. A 
Palyoletin 2009 э. PERNA Delrin Bearings 321859 — spring ring at the end of the stem expands to hold the caster in 
: 125 Ib 359 The x 12982" Plain Bearings 321796 = place once it's installed. Require minimal or no tools for installa- 
Ў 21010 3 EAD ze x ДЫ Delrin Bearings 32J853 == tion. Suitable for applications where casters need to be replaced 
Р 1200 n A Тив Бап Bearings 187856 = frequently. All are swivel casters that can rotate 360°. General 
275 Ib 4g" ЖЕРДІ Delrin Bearings 32J854 = purpose are for use on carts, furniture, storage cabinets, storage 
5 150 Ib 5 m PAX 1% Plain Bearings 32798 = bins, display stands, retail fixtures, and other equipment in a 
жарна b MA Ae x 16 Delrin Bearings 321855 wide variety of settings. Wall-protecting have rubber rings 
Polyurethane Tread that protect walls and other surfaces from damage if the casters 
5" 300 Ib 6 e WT Delrin Bearings 483N56 = collide with them. 


Bolt-In Stem Casters 


Casters have a round or square stem that fits into structural framing made 
of metal tubing or angle iron. Caster is held in place with a bolt or pin that 
is installed into cross-drilled mounting holes in the framing and the caster's 
stem. Round stem fit into round metal tubing on light-duty scaffolding, 
work platforms, workbenches, and tables. Square stem fit into square or 
octagonal metal tubing or angle iron on carts, racks, and similar equipment. 
SWIVEL 


SWIVEL CASTER 
CASTER | WITH BRAKE 


Round Stem 
w/ Total Lock 
487G62 


Wheel Load Mounting Stem Item Item 
Dia. Rating Height Dia. Wheel Bearing Type No. No. 
Round Stem 
Rubber Tread 
5" 150 Ib 6e 1 Delrin Bearings = 487062 * 
6" 500 Ib 7 We" 1% Roller Bearings = 5VP46 * 
8 500 Ib 9" 1% Roller Bearings — 5VP47 * 
Polyurethane Tread 
10" 1350 Ib 12 ў" 1% Roller Bearings — 45JR96 
Nythane Tread _ 
5 1320 Ib 61%6 10" Plain Bearings — 1XGJ6 ^" 
6" 1320 Ib 7 1% Plain Bearings — 1XGJ7 
8" 1320 Ib 9% 1w Plain Bearings = 1X6J8 
Square Stem 
Rubber Tread | 
3 100 Ib 3% y" Plain Bearings 32J903 — 
4 115 10 4 Áo Ya" Plain Bearings 32J998 — 
125 Ib 5 270" Зд" Plain Bearings 20TM38 — 
5' 125 Ib 5 1/6" ДІ Plain Bearings 32J999 — 
150 Ib 5 3g Зд" Plain Bearings 321905 E 
240 Ib 6% 1% Plain Bearings — 20TM40 
Polyurethane Tread 
4" 275 |b 4 1316" Зд" Delrin Bearings 32899 — 
300 Ib 6 Зд" Delrin Bearings 32J901 — 
5" 300 Ib 6 Ya" x" Delrin Bearings 20TM37 — 
360b ж ww Precision Ball | sug | — Square Stem Round Stem 
earings 324899 1XGJ6 


* With total lock. 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. =S 
Standard Stem Casters Details on page A1. 


For information on selecting casters, see page 1191. 


р Low-Profile Еаѕу-Тит Stem Casters 


26Y501 

Used on equipment that must be kept low to the ground to maximize its stability while rolling, such 
as business machines, vending machines, store fixtures, lab equipment, refrigeration units, dollies, 
and server cabinets. Eash caster has two small wheels mounted on one axle, which reduces friction 
between the floor and the wheels and allows the casters to swivel more easily than single-wheel 
casters. All are swivel casters and can rotate 360°. 


Mut gt Rem onse 


SWIVEL CASTER 
SWIVEL CASTER WITH BRAKE 
Wheel Load Item Pkg. Item Pkg. 
Dia. Rating Mounting Height Caster Stem Size No. Qty. No. Qty. 
Friction-Ring Stem 
Rubber Tread with Plain Wheel Bearing 
2" 200 Ib 2% Ив x 15^ 26Y503 1 = 
Nylon Tread with Plain Wheel Bearing 
2" 110 Ib 2%” ех 416P10 5 = 
Threaded Stem 
Rubber Tread with Plain Wheel Bearing 
2" 200 Ib 294 "13 х1" == 26Y501 1 
3" 350 Ib КЕЛ %"-13х1%%" 26Y502 1 = 
Furniture Stem Casters Сау 
Install on chairs, carts, fixtures, and similar items in offices, retail settings, and other areas where 
up they won't be exposed to heavy loads, chemicals, liquids, or high temperatures. Soft tread casters are 
less likely to damage hard tile or wood floors than hard tread casters, and hard tread casters won't 
grab or snag carpets. 
Wheel Load Mounting Caster Wheel ltem Pkg. 
Dia. Rating Height Stem Size — Bearing Type Features Brand No. Qty. 
Friction-Ring Stem 
Nylon Tread 
2 Ol — 299 Их Рап 600080, ы - 416P09 4 
2%6 375 Ib 2% ех Plain Hooded Wheel = 416P18 5 
440 Ib 276 Ve x Ve Plain Hard Tread — 19YX32 4 
440 Ib 2%” ех Plain Soft Tread жыз 19YX30 4 
550 Ib 2" As" x 1%" Plain = Bevco 1RL26 5 
2" 550 Ib 2" ех Plain — Bevco 36R592 5 
550 Ib 8 TAe X 78 Plain — Bevco 36R593 5 
550 Ib 2" ех Plain = Bevco 36R611 5 * 
550 Ib 2 h6" LEVA Plain Hard Tread — 19YX33 5 
3" 650 Ib 3" тех Plain = Bevco 422134 5 
Polyolefin Tread 
15 |b 23/4 Ae" X V8" Plain Multipurpose Ball — 19YX27 1 
u j 80 Ib 2% жә Plain ы = 487649 1 
n 80 Ib 25" Иехійе Plain Swivel Force = 454N48 1 
2G001 Polyurethane Tread 
РА 550 Ib 206 ех Plain Soft Tread = 19YX31 5 
Rubber Tread 
15 Ib 2W' Ye x1" Plain Soft Tread = 3A785 1 
15 10 2% Ye xt" Precision Ball Soft Tread — 3A778 1 
15 |b 2%" Te x 8 Plain Fully Heat Treated — 429H23 1 
4 2 75 b 20" LEV Precision Ball Soft Tread -- 20009 1 
: 75 10 2% Ae’ x 1%" Plain Hard Tread — 16011 1 
б 75 |b 2%" As" x 1%" Plain Soft Tread = 3A787 1 
1 15 10 2% A6" x 1%" Precision Ball Soft Tread m 3A779 1 
1 15 10 276 Ив X 8" Plain Soft Tread = 2G001 1 
4 75 |b ЕН Y x1 Precision Ball Soft Tread — 26003 1 
P 2 Ww 15 10 3%” ye x1 Plain — — 429H16 1 
; 15 Ib КЕ As" х 1%" Plain = = 429H17 1 
1 15 |b 338" LEVA Plain = — 429H11 1 
5 2' 440 Ib 2" Je x 1" Plain = Bevco 36R601 4 
550 Ib 2" e" x 1" Plain = Bevco 36R605 5 
3 110 Ib 3% As" x 1%" Plain Soft Tread — 10005 1 
Е 165 Ib 3% As" x 1%" Plain — = 429H07 1 
Threaded Stem 
Polyolefin Tread 
15 |b 294 He x 1" Plain Multipurpose Ball — 429H24 1 
2 80 Ib 2%" Sie x 1" Plain BED faceton m 487648 1 
Rubber Tread B 
15 10 2% 546-18 x 1" Plain Soft Tread Des 4A002 1 
75 10 2W' Ae'-18 x 34" Plain Soft Tread — 34TA55 1 
2 75 10 20" %'-18 х 178 Plain Hard Tread = 10013 1 
75 10 2W' 38-16 x 1^" Plain Soft Tread — 16002 1 
15 Ib 2% 36-16 x 1" Plain Soft Tread = 16001 1 
15 10 2% 36-16 x 1" Plain Hard Tread Ded 10003 1 
2%" 75 10 2% 38-16 x 1^" Plain Soft Thread == 416P11 1 
РА 75 10 20" 38-16 x 17" Plain Hard Tread = 1G004 1 
Threaded Stem 2% T5lb 39% б Plain — — 429H08 1 
1G004 110 Ib 3% 38-16x 1? Plain Soft Tread = 1G016 1 
3" 110 Ib 3% 38-16 x 14" Plain Soft Tread — 16007 1 
165 Ib З 38-16 x 1^" Plain Hard Tread — 16018 1 
175 Ib 39 38-16 x 4" Plain Hard Tread = 1G010 1 
* Includes brake. 
1208 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Download Available 
JGRAINGER.COM 


CAD 


MATERIAL HANDLING 
Standard Stem Casters 


NSF-Listed Sanitary Stem Casters 


Casters satisfy the National Sanitation Foundation's (NSF) rigorous testing 
requirements for use in environments where sanitary conditions must be main- 
tained. Mount on carts, prep tables, food-service equipment, racks, and similar 
items that will be exposed to frequent washdowns, oils, or chemicals. All are 


swivel casters and can rotate 360°. 


Wheel 
Dia. 
Friction-Ring Stem 
Thermoplastic Rubber Tread 


Load 
Rating 


5 325 Ib 6 
Rubber Tread 
2 75 lb 22%4 
100 Ib 39 
100 Ib З 96" 
Й 150 Ib 4% 
34 150 Ib 496 
115 Ib 498 
4 150 Ib 5” 
150 Ib 5 
150 Ib 6 e 
5 200 Ib 5196 
200 Ib 6 ^c 
Polyurethane Tread 
3 135 Ib 39 
3” 325 Ib 4 96" 
г 350 Ib 4 194g 
350 Ib 4 194g 
250 Ib 5 Ag" 
250 Ib 5 1316" 
300 Ib 5 3g" 
5 300 Ib 6 Ac 
300 Ib 6 ^c 
300 Ib 6 Yea" 
325 Ib 6 e 
Polyolefin Tread 
3y" 230 Ib 4 Ae" 
250 Ib 4 Ae" 
г 275 lb 5" 
275 |b 5" 
5 300 Ib 6 ie 
Threaded Stem 
Thermoplastic Rubber Tread 
3 210 Ib 4 
4 300 Ib 4 1316" 


* With total lock. 


Corrosion- and Debris- 


Mounting Height Caster Stem Size 


LEVE 


Te" x 1%" 
Ив x 12952" 
Te x 1%" 
TAs" x 12%2" 
TAe x 1%" 
Ae" x 12%2" 
Ив x 176" 
he" x 174" 
h" x 2%" 
Tx 2%" 
Tie x 178" 


Ae" x 1%" 
в x 1/6" 
ТАв" x 1%" 
TAs" x 12%2" 
"x 2%" 
ЖЕЛІ 
272" x 2348 
Ae" x 1%" 
Tie x 178" 
Ve x 2e" 
x 2%" 


TAe X 1746" 
Tie x 178 
TAe x 196" 
Ths" X 178" 
he" x 178" 


36-16 x 1' 
77-13 x TV 


Resistant Stem Casters 


Antimicrobial casters have wheels that are impregnated with an antimicrobial 


SWIVEL 
CASTER 
Item 
No. 


32J812 


20TM13 
20TM15 
20TM14 
32J833 
32J842 
20TM16 
481642 
487640 
487650 
32J941 
32J835 


20TM19 
487044 
32.848 
32.840 
32814 
321813 


32.849 
32.841 
20TM20 
487052 


487043 
32J839 
32J846 
487641 
32J838 


20TM55 
32J828 


SWIVEL 
CASTER 
WITH BRAKE 
Item 
No. 


487658 * 


compound that prevents damaging or odor-causing microbes from growing on 
them. Corrosion-resistant casters will not rust or corrode in environments 
when exposed to water or cleaning chemicals. Debris-resistant casters have 


a thread guard that stops debris from getting inside the caster and damaging or 
contaminating it. Suitable for racks, carts, and other equipment that will be used 


in areas where the casters will be exposed to dirt or frequent washdowns, such 
as laundry rooms, textile factories, food-service facilities, restaurants, offices, 
government buildings, and schools. All are swivel casters and can rotate 360°. 


Wheel Load Mounting Caster Wheel 
Dia. Rating Height Stem Size Bearing Type 
Antimicrobial Corrosion- & Dehris-Resistant Expanding Stem 
Thermoplastic Rubber Tread 
3 165 Ib 4 The" 15-13 x 21⁄4" Precision Ball 
4 190 Ib 5 Ae" 12"-13 x 274" Precision Ball 
5 220 Ib 6 "Ae 14'-13 x 274" Precision Ball 
6 240 Ib T As" 12"-13 x 274" Precision Ball 
Corrosion- & Debris-Resistant Threaded Stem 
Polyolefin Tread | 
т 1101 4 e" 3/18"-16 х эл Delrin 
110 Ib 4 516" 546-18 x 1" Delrin 
Dehris-Resistant Friction-Ring Stem 
Polyurethane Tread 
5 300 Ib 5 1316" 27⁄2" x 296 Precision Ball 
Dehris-Resistant Threaded Stem 
Thermoplastic Rubber Tread 
5" 280 Ib 6 Ya" 10"-13 х 1" Precision Ball 


* With total lock. 


SWIVEL 
CASTER 
Item 
No. 


455U23 
455U27 
455U25 
455U41 


429H21 
429H19 


32.932 


29XW85 


SWIVEL 
CASTER 
WITH BRAKE 
Item 
No. 


455U39 
455U33 
455U40 
455U34 


*| xoxo 


429H22 
429H20 


Friction Ring Stem 
w/ Total Lock 
487G58 


Wheel Load 
Dia. Rating Mounting Height Caster Stem Size 
Rubber Tread 
"n 75 |b 22% 36-16 x 1e 
75 |b 2 Ae W-3x1w 
т 100 Ib 3% W-3x1v 
аж 160 Ib 4% Y"-13 x 1%" 
160 Ib 4 3964" W-13x 2 
115 Ib 41% 38"-16 х 1^ 
115 Ib 4 Wie W-3x1w 
4 170 Ib 4 1946" 7"-13 х 11" 
17016 4 Wie W-13x2V 
170 Ib 5" W-13x 2 
200 Ib 5 116" W-13x2W 
5 200 Ib 6 Yea" W-13x 2 
200 Ib 6 7"-13 х 11" 
Polyurethane Tread 
3" 300 Ib 4%" Va'-13 x 34" 
250 Ib 4 3964" W-13x2V" 
30" 250 Ib 4%" Y"-13 x 1%" 
350 Ib 43%4 7"-13 х 11" 
275 lb 5 ¥"-13 x ЙІ 
4 275 lb 5" W-13x 2 
350 Ib 4 1346" V-13 х9" 
350 Ib 4 146" W-13x 2 
300 Ib 6 Ya" W-13x2V 
325 Ib 6 Vie ҮДЕЕКЕЙЛІ 
5 350 Ib 5 1346" W-13x2V 
350 Ib 6" WA3x V 
350 Ib 6 Ya" Y"-13 x ЙІ 
Polyolefin Tread 
т 350 Ib 37 VBEFEZI 
350 Ib 3 W-13x2V 
314" 250 Ib 4% W-A3x 94" 
250 Ib 4%" Y"-13 x ЙІ 
275 lb 5" 7"-13 x ЙІ 
4 350 Ib 4 Wie W-3x1w 
350 Ib 4 1946" ҮДӘЕКЕЙІ 
5" 350 Ib 6" "13 x 1%" 


Antimicrobial 
Expanding Stem 
w/ Total Lock 
455U33 


CAD DRAWINGS 
Available Online 
Grainger's CAD capability lets you 


download 2D drawings and 3D CAD files 
in your choice of format. 


> CAD available on select products. 
Go to Grainger.com? 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


20TM22 


SWIVEL 
CASTER 
Item 
No. 


20TM12 
20TM49 
20TM50 
32J821 

20TM32 
20TM51 
20TM52 
32J822 
32J935 
20TM33 
32J936 
20TM35 
32J823 


487645 
20TM22 
32J830 
20TM21 
20TM24 
20TM25 
32J819 
32981 
20TM28 
487646 
32J983 
32J820 
20TM27 


20TM58 
20TM59 
32J815 
32J824 
20TM36 
32J825 
32J816 
32J826 


Debris-Resistant 
Friction-Ring 
324932 


Threaded Stem 


SWIVEL 
CASTER 
WITH BRAKE 
Item 
No. 


20ТМ31 


32J927 


32J928 
20TM30 


20TM23 
20TM26 


32982 
20TM29 


MATERIAL HANDLING 
Standard Stem Casters 


Scan. Order. Done. [2 
Details on page A1. 


For information on selecting casters, see page 1191. 


Quiet-Roll 


Antimicrobial 

Friction-Ring 
w/ Total Lock 
455U35 


455U22 


Single-Wheel 
Threaded Stem 
w/ Total Lock 


454M80 
SWIVEL 
SWIVEL CASTER 
CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Item Item 
Dia. Rating Mounting Height Caster Stem 526 No. | Мо. 
Antimicrobial Corrosion- & Dehris-Resistant Friction-Ring Stem 
Thermoplastic Rubber Tread n UE 
3 165 Ib 4 he" 272" X 2" 455036 455035 ” 
4" 190 Ib 5 Ae ?/x2Ve | 455032 4550937 * 
i БУ 220 Ib 6 Ac" 272" x 2Ve" = | 455038 * 
Maintenance-Free High-Performance Friction-Ring Stem 
Thermoplastic Rubber Tread _ 
т 165 Ib 478 Ae" X 17⁄8" = 454Y41 * 
165 Ib 4%" Ax | = 454Y39 * 
5 220 Ib 678 2780" x 2/6" 1MMN1 1MMN2 * 
Polyurethane Tread 
|. 383 Tb 4% ex | 487812 | 487813 * 
Polyolefin Tread 
3" 165 Ib 47g 7ле" х 1⁄6" | 454Ү40 = 
165 Ib 478 ex | 454Y38 — 
4" 190 Ib 5 1946" Ae’ x 1746" 19YX01 19YX05 * 
5" 220 Ib 678 Ae’ x 1746" 19YX03 | 19YX07 * 
Quiet-Roll Expanding Stem 
Thermoplastic Rubber Tread _ Е u 
ЕН 165 Ib 4 he" V'-13X 2%" | 455022 455029 * 
4" 190 Ib 5 As" V -13x 2" 455U26 455046 * 
6" 240 Ib TAs" W-13x2W' 455042 455043 * 
Rubber Tread 
5 175 10 6 e Ve"-13 x 2916" = 490W39 * 
Polyurethane Tread 
3 250 Ib 4% 19764 x 297/54" = 49H627 
Quiet-Roll Friction-Ring Stem 
Thermoplastic Rubber Tread 
3 165 Ib 476 TAr X2W | 455031 | 455030 * 
4" 190 Ib БЕУ 2700" х2И7 | 455028 455147 ” 
6 240 Ib T As" 272" X 2" 455045 455044 * 
Neoprene Tread 
2" 125 Ib 2 196" ех - 388621” 
3" 175 10 4%' Ив x i" 454Y13 454Y44 * 
* With total lock. 
ee 
^ 4 > 
— 
27: 
А + 
" еф; 
- =? 22W968 
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Plate I Plate K 
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Expanding Stem 


Find even MORE on Grainger.com? 


Medical Stem 
Casters 


Casters roll quietly and smoothly to mini- 
mize noise that can disturb patients. Use 
on beds, gurneys, IV poles, maintenance 
carts, food-service equipment, and other 
items in areas such as hospitals, reha- 
bilitation centers, and laboratories. All 
are swivel casters and can rotate 360°. 
Antimicrobial casters have wheels that 
are impregnated with an antimicrobial 
compound that stops damaging or odor- 
causing microbes from growing on them. 
Corrosion-resistant casters will not 
rust or corrode when exposed to water 
or cleaning chemicals. Debris-resistant 
casters have a thread guard that keeps 
debris from getting inside the casters 


Quiet-Roll Friction- 
Ring Stem 
455U30 


Twin-Wheel and damaging or contaminating them. 
Threaded Stem Maintenance-free casters have sealed 
54JE12 222 à 
precision ball bearings that do not need 
to be routinely greased. Single-wheel 
casters each have one wheel. Twin- 
wheel casters each have two wheels 
that let them swivel and start rolling 
more easily than single-wheel casters. 
SWIVEL 
SWIVEL CASTER 
CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Item Item 
Dia. Rating Mounting Height Caster Stem Size Мо. No. 
Single-Wheel Threaded Stem 
Thermoplastic Rubber Tread 
4 190 Ib 5 1946" М12-20 x 2%2" | — 454M80 * 
5 220 Ib 679 M12-20 х 2/0" | 454Ү29 = 
Polyurethane Tread 
3 165 Ib 4W 91"-18 х1" | 487H14 | 487H15 * 
Polyolefin Tread 
" 190 Ib 5 Ae" M12-20 х 2722" | 454M79 = 
190 Ib 5 1916" 7"-13 xT" = 19YX06 * 
5 220 Ib 6%" 77-13 x ТУ" — 19YX08 * 
Neoprene Tread І 
g 175 Ib 4% 36-16 x 1" 455144 | 455150 * 
Twin-Wheel Threaded Stem 
Polyurethane Tread 
Ae" 165 Ib 3 "yx | 490М/44 - 
3 195 Ib 3% М10-15 х%в' | 26084 - 
me 220 Ib 5%" EGZ — 483N15 * 
220 Ib 5 Vie" Te х ву" | 490W40 — 
175 Ib 4%" os" x Ve" 26U76 | 26077 * 
220 Ib 4% Sp" x 2552" — 16D127 
4" 275 Ib 41/6 Мех | - 24WA54 * 
275 Ib 4% Syn x 25/2" — 26U87 * 
275 Ib 4% Sar! x 2" 2GU86 — 
m» 220 Ib 6 e M12-25 x 2952" — 5AJET * 
275 Ib 6 6" Ty x Ya" | 490W42 | 490W43 * 
5 220 Ib 5% Yar! xo" | 26078 - 
295 |В 5 116" yw x He" 24WA56 | 24WA57 * 
Nylon Tread 
3196" 220 Ib 5%" M12-25 x 2962" — 54JE09 
4 220 Ib 5w %-18Х1%) | 54JE12 — 
Side-Mount Casters 


Casters have vertical mounting plates that attach to the sides of gates, doors, 
fences, and other heavy equipment that won't support a traditional plate or stem 
caster. Spring-loaded suspension absorbs shocks to provide a smooth ride even 
when the casters are rolling on uneven surfaces. All have rubber tread. 


Wheel Load Mounting Mounting Plate Wheel Item 
Dia. Rating Plate Size — Bolt Hole Pattern Bearing Type No. 
2 100 Ib 598 x 2" 1 Delrin 32J780 
т 100 Ib 4x1 ] Plain 32J778 
125 Ib 598 x 2" І Plain 32J781 
4 125 Ib xt" | Plain 22W968 
8 210 Ib 5W x 3%" K Precision Ball 221/969 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MATERIAL HANDLING 
Bolt-Hole Casters & Standard Wheels 


Q Download Available 
OL GRAINGER.COM 
ce 
Heavy-Duty Corrosion- | 7 ё 
Long-Swivel-Life Resistant Swivel E 
32MZ44 22N037 
э 
Bolt-Hole Casters 


Casters have an open hole that provides versatility when mounting the casters 
to carts, furniture, storage cabinets, racks, and other equipment. Can be 
installed in tubing using compatible expanding mounting stems that get larger 
as they're tightened to keep the caster firmly in place, or installed in wood using 
a lag bolt. Low-profile casters are used on equipment that must stay low to the 
ground to keep it stable while rolling. Easy-turn casters each have two wheels, 
which reduces friction between the floor and the wheels and allows them to 
Swivel more easily than single-wheel casters. Heavy-duty long-swivel-life 
casters have a sealed swivel mechanism that prevents dust and dirt from enter- 
ing the caster. Thick steel frames can bear heavier loads, tolerate more frequent 
use, and withstand more shock and impact than other types of bolt-hole casters. 
General purpose casters are suitable for a wide variety of uses, including 
light-duty to medium-duty maintenance, contracting, janitorial, manufacturing, 
warehousing, and transportation applications. Corrosion-resistant casters 
have stainless steel frames that withstand frequent washdowns or exposure to 
chemicals. 


SWIVEL 
SWIVEL RIGID CASTER 
Bolt CASTER | CASTER | WITH BRAKE 
Wheel Load Mounting Hole Wheel Item Item Item 
Dia. Rating Height Dia. Bearing Type No. No. No. 
Low-Profile Easy-Turn 
Soft Thermoplastic Rubber Tread 
2" 175 |b 29 39 Plain 22M991 = 22M992 * 
3 220 Ib 378 36" Plain 22M995 — 22M996 * 
Low-Profile 
Soft Thermoplastic Rubber Tread 
2 110 Ib 2%" Ae" Plain 22M977 — 229978 * 
110 Ib 2%" Ae Precision Ball | 22M979 = 22M980 * 
Hard Nylon Tread 
TR" 165 Ib 2 re Plain 22M999 = = 
2 165 Ib 21/6 Ae" Plain 22N001 — 22N002 * 
Heavy-Duty Long-Swivel-Life 
Hard Phenolic Tread 
6 1200 Ib 8 y Roller 32М742 — — 
Extra Hard Iron Tread 
6 1320 Ib TR EA Roller 32MZ44 — — 
General Purpose 
Soft Thermoplastic Rubber Tread 
т 165 Ib 37g Ae Plain 22M981 22M989 | 22M982 * 
165 Ib ЕЗ Ив Precision Ball | 22M983 | 22M990 | 22M984 * 
37 155 Ib 434" Ae Plain 22M985 = 22M986 * 
Soft Rubber Tread 
3e 310 Ib 4 y Roller 22N005 — — 
310 Ib T ye Roller — — 22N006 * 
4 395 Ib БУ" үйі Roller 38LU24 — 38LU25 * 
5 440 Ib 6746 y Roller 38LU26 = 38LU27 * 
Soft Polyurethane Tread 
37%" ^ 66016 5Vie Vf Precision Ва 22N020 = 22N022 * 
Soft Nylon Tread 
37%" — 33016 LU VP Precision Ва 22N007 = 22N008 * 
LV 330 Ib 57g y Precision Bal 22N009 — 22N010 * 
Soft Neoprene Tread 
т 175 Ib 4 Ae Precision Ва = = 454Y11 
175 Ib T Jie Precision Ва — — 454Y12 * 
Hard Phenolic Tread 
3 400 Ib. 4у” үлі Roller 38LU19 = = 
5 495 Ib 6716 үйі Roller 38LU22 — 38LU23 * 
Hard Nylon Tread 
3 350 Ib 4" y Roller 38LU14 — — 
378 770 Ib Sve Vl Precision Bal 22N016 — 22N018 * 
4 495 Ib 5w V Roller 38LU15 — 38LU16 * 
Firm Polyurethane Tread 
EVA 550 Ib 5e" y Precision Bal 22N025 — 22N027 * 
Corrosion-Resistant 
Soft Thermoplastic Rubher Tread 
ЕМІ 220 Ib LVA y Precision Bal 22N033 — 22N034 * 
4% 265 Ib бўе" ж Precision Ва 221037 — 2203038 * 
CARBON STAINLESS 
STEEL STEEL 
Stem Item Item 
Expanding Stem Size Range Length No. No. 
Bolt-Hole Caster Spending Mounting Stems 
For Round Stem with “As in Bolt Hole 
2% to 6964" 2%" 2214255 22N264 
5%4710 1916 27 22N256 22N265 
134e' to 154" 2W 22N257 22N266 
198 to 19764 2W 22N258 22N267 
For Square Stem with 74 in Bolt Hole 
Aoa" to 5364" 2%" 22N259 22N268 
5984" to 8964" 2W 22N260 22N269 
8364" to 1964" 2%" 22N261 22N270 
1% a" to 11764" 2%" 22N262 — 
1W'to Ту" 296 — 22N272 
176 to 1995" 2%" 22N263 = 


* With total lock. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Polyolefin Tread Wheels 
Wheels with hard polyolefin treads will not 
mark or chip floor surfaces. Lightweight, corro- 
sion-resistant wheels can withstand impacts 
and exposure to water, oils, and chemicals. 
Nonabsorbent and can be steam cleaned. Not 
suitable for prolonged exposure to heat or cold. 


1NWT5 
Includes 
Wheel Load Spanner Wheel Item 
Dia. Rating For Axle Size Hub Length Bushing Bearing Type No. 
3" 125 Ib yw 1% No Plain 2RZF8 
210 Ib He" Ту" No Plain 26Y398 
250 Ib ж 19 No Precision Ball 26Ү347 
з" 250 Ib ув" Ту" No — 26Y346 
250 Ib ж iA No Delrin 402М57 
140 Ib He" 1w No Plain 426А73 
250 Ib 3e 19e No Precision Ball 26Ү355 
255 Ib He" 1w No Plain 26Y399 
4" 300 Ib ж 1 в" № Delrin 400K85 
300 Ib yp 19e No Precision Ball 400К86 
375 Ib W 10" № Delrin 1KA99 
600 Ib y 2 Ув" No Roller 2RZG1 
145 Ib Ye 1% No Plain 2RZG2 
250 Ib 38 1949" No Precision Ball 26Ү369 
280 Ib Эв" 10" № Plain 26Y401 
300 Ib LEA 2e Yes Roller 1NWTS 
350 Ib ж 19w No Plain 26Y366 
5" 350 Ib 38 1949" No Delrin 26Y368 
400 Ib Ww 10" № Plain 426A65 
450 Ib 38 1w No Delrin 1KB21 
450 Ib ж 1 в" No Precision Ball 400К87 
650 Ib V 2 7e No Roller 28703 
800 Ib y 2 96" No Roller 1ULT2 
300 Ib Ув", 31" 27e Yes Roller 1NWT6 
450 Ib 38 19e No Delrin 26Y379 
6" 450 Ib E 1 в" No Precision Ball 26Ү382 
500 Ib у", Ув" 2 Yes lain INWT7 
700 Ib Ww 27e No Roller 28705 
900 Ib VA 2 Ув" No Roller 1ULT3 
1,000 Ib LEA 2e Yes Roller 1NWT8 
8 900 Ib VAI 2 Ув" No Roller TULT4 
900 Ib Ww 2 Ae No Roller 282707 
Phenolic 
Tread Wheels | ^" 1UBNG 
Wheels with hard phenolic treads resist oils, grease, gasoline, 
and mild acids and can handle heavy loads without damaging 
floors. For use in dry environments with smooth, hard flooring 
such as concrete. 1UBN6 to 1UBN8 are laminated phenolic. 
Includes 
Wheel Load For Hub Spanner Wheel Wheel Item 
Dia. Rating Axle Size Length Bushing Bearing Type Color No. 
3%" 7001 V 27/6. No Roller Black 55KC39 
500 Ib 38 1% Мо Roller Black 16450 
a 600 Ib x 1% Мо Roller Black 55KC34 
800 Ib V 276 Мо Roller Black 20223 
VA 2 7лв" № Delrin Black 55KC36 
600 Ib 38 1% Мо Roller Black 55KC35 
5 y 2 e" No Precision Ball Black 16V368 
1000 Ib V 27e No Roller Black 2RYZ6 
y 276 No Delrin Black 55KC37 
500 Ib % 2% No Roller Black 416P24 
1200 Ib y 23 No Roller Brown 489023 * 
y 27e No Roller Black 2RYZ9 
6" — 1500 1b yv 23:9 No Roller Brown TUBN5 * 
1600 Ib x 3% No Roller Black 55KC40 
1800 Ib T ЗИ" No Roller Black 5VJ70 
2000 Ib T 3% No Roller Black 423J18 
1200 Ib y 276 No Roller Black 2RZA2 
Và 276 Мо Precision Ball Black 16V370 
1400 Ib y 2 Ae. No Roller Black 16421 
8' x 2W No Roller Black 5VJ83 
1750 Ib yr 23:9 No Roller Brown TUBNG * 
2000 Ib EZ ЗУ" No Roller Black 55KC41 
2500 Ib EZ 3W No Roller Black 16V330 
3000 Ib T 3% Мо Roller Black 5VJ94 
2500 Ib ya" 3 No Roller Black 55KC38 
10" __ 290016 1" 3% Мо Roller Black 423J15 
3600 Ib 12 КЕЛ No Roller Brown 1UBN7 * 
3500 Ib 1" 3% Мо Roller Black 16V332 
12 1" ЗИ" No Roller Black 52YU04 
4400 Ib 12 3% Мо Roller Brown 1UBN8 * 
* Impact resistant. 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. == 
Standard Wheels Details on page A1. 


Rubber Tread Wheels 


Wheels with rubber treads are suitable 
for most types of flooring. Soft treads 

offer more cushioning and better floor 
protection than hard treads. Hard 


- Nonmarking Soft Қ : " 
Nonmarking Soft Soft Rubber treads provide more weight capaci 
Rubber Tread Thermoplastic Tread p ght capacity, 


5VF40 Rubber Tread EM better abrasion resistance, and easier 
2RYW6 rolling than soft treads. Nonmarking 
Р treads will not leave marks on floors. 


Aluminum wheel cores are lighter 

and more rust- and corrosion-resistant 
than iron cores. Plastic, nylon, and 
polyurethane wheel cores are lighter 
and more corrosion-resistant than metal 
cores. Iron wheel cores typically have 
high load capacities but must be used 
in dry environments. Rubber wheel 
cores have a rubber tread and core that 
are molded as a single piece, elimi- 


Nonmarking Firm 


2 Nonmarking Hard А А 
те ланос Hara Rubber Rubber Tread nating the risk of the tread and core 
u er ea i i 
poids 4NWTO 29XU73 separating during use. 
Includes Includes 
Wheel Load For Hub Spanner Wheel Wheel Item Wheel Load For Hub Spanner Wheel Wheel Item 
Dia. Rating Axle Size Length Bushing Bearing Type Color No. Dia. Rating Axle Size Length Bushing Bearing Type Color No. 
Nonmarking Soft Rubber Tread Soft Rubber Tread 
Aluminum Core Aluminum Core 
ЕРІ 440 Ib Ae" 1% Мо Precision Ва Black 487613 3 ye 220 Ib Ae" 1 1346" No Precision Bal Black 483N34 
5 440 Ib ж 276 Мо Precision Ва бгееп 5/Ғ29 3%" 440 Ib Ye" 1% Мо Precision Ва Black 40L496 
578 880 Ib Ya" 2% No Precision Bal Black 487G14 550 Ib Ae" 1% Мо Precision Ва Black 40L497 
6" 660 Ib y 2 Ae No Precision Bal Green 5VF33 40 595 Ib Ya" 2% Мо Precision Bal Black 40L498 
_ 820 Ib у" 2% Мо Precision Bal Blue 29XU69 595 Ib A 2% Мо Precision Ва Black 487027 
1% 1,100 Ib ж 2% No Precision Bal Gray 454Y03 5 350 Ib Ll 276 No Roller Blac! 2RYX7 
3° 1,000 Ib ж 276 Мо Precision Ва Віше 426A83 500 Ib Зд" 26 No Roller Blac! 26Y448 
880 Ib ж 206 Мо Precision Ва! Green SVF40 5/8 880 Ib ЕЛ 2%' No Precision Bal Black 40L499 
Nylon Core 6 550 Ib ж 23 No Roller Blac! 26Y449 
3w 225 10 ж 1% No Precision Bal Blue 29XU71 би" 880 Ib ж 2% Мо Precision Bal Black 40L501 
4 250 Ib ж 1% No Precision Bal Blue 29XU72 1% 1,100 Ib ж 2% No Precision Bal Black 40L502 
400 Ib ж 27s No Precision Ba — 307295 9 1916" 1,430 Ib Зд" 2% Мо Precision Ва Black 40L503 
5 500 Ib ж 2 7Ав" No Precision Ba Blue 29XU74 Iron Core 
6 600 Ib Ww 276 Мо Precision Bal Blue 29XU75 г 300 Ib у" 276 Мо Roller Blaci 3G266 
8" 700 Ib ж 206 Мо Precision Ва! Blue 29XU76 300 Ib ж 296 Мо Roller Blac! 2RZJ6 
Plastic Core 5 450 Ib y 2%' Мо Roller Black 36267 
3° 200 Ib x" 19e No Delrin Gray 2RYW3 500 Ib y" 2 A6" No Roller Blaci 2RZJ7 
3w 250 Ib E 19 No Delrin Gray 2RYW7 410 Ib ж 276 Мо Roller Blac! 2RYY1 
Steel Core e 500 Ib V 2 h6" No Roller Blac 2RZJ8 
3w 440 Ib Эд" 1 1316" No Precision Bal Gray 40L538 500 Ib ж 2%" No Roller Black 36268 
6% 990 Іһ 3 2% No Precision Bal Gray 40L539 810 Ib ж 276 Мо Roller Blaci 5VF36 
1% 1,320 Ib ж 2% No Precision Bal Gray 40L540 1,175 Ib Ll 2 346" № Roller Blac! 400K38 
111%6" 2,200 Ib 19e КЕТУ Мо Precision Bal Gray 40L544 g 500 Ib UA 276 Мо Roller Blac! 2RYY2 
Nonmarking Soft Thermoplastic Rubber Tread 600 Ib ГА 276 Мо Roller Blaci 2RZJ9 
Plastic Core 600 Ib ж 21%” Мо Roller Black 36269 
3 200 Ib E 1w No Precision Bal Gray 2RYW6 10° 1,350 Ib ж 2% No Roller Black 5VF54 
3w 250 Ib ж 1w No Precision Bal Gray 2RYW8 15%" 3,300 Ib 1% 5 No Precision Ball Black 483N52 
135 Ib Je" 1 31е" No Plain Gray 26Y335 Rubber Core 
275 |b E 1% No Delrin Gray 26Y358 5" 240 Ib E 1 916" No Precision Ball Blac! 26Y411 
4 275 lb E 1 %6" No Delrin Gray 26Y352 Steel Core 
300 Ib ж 1w No Delrin Gray 5VT75 би" 495 Ib ж 2% No Roller Black 40L535 
300 Ib ж 1w No Delrin Gray 2RYX1 7% 770 Ib ж 2% No Roller Black 40L536 
300 Ib ж 1w No Precision Ball Gray 2RYX3 9 1316" 1,870 Ib d 21%6 No Precision Ball Black 489D29 
200 Ib EH 1% No Precision Ball Gray 1KB19 91%6 990 Ib 1" 2598" No Roller Black 40L537 
300 Ib ж 1% Мо Precision Ball Gray 26Y373 Nonmarking Firm Rubber Tread 
300 Ib 38 1% No Delrin Gray 26Y372 Aluminum Core 
300 Ib ¥" 1 %6" No Delrin Gray 26Y367 Зу" 25016 ж 1% No Delrin Gray 26Y427 
5 325 Ib ж 1 76" No Delrin Gray 5VT79 Plastic Core 
325 Ib 1w No Delrin Gray 2RZK2 3w 250 Ib Ww 176" No Delrin Gray 5VT73 
325 Ib 3s 19€ No Precision Ball Gray 5VT78 4 165 Ib E 1w No Delrin Gray 1KA95 
350 Ib As" 1% Мо Precision Ball Blue SVT77 300 Ib E 10" No Precision Ball Gray 488T93 
375 Ib үлі 276 Мо Roller Gray 2RYX6 6" 240 Ib E 1e No Precision Ball Gray 487626 
300 Ib ж 2% No Delrin Gray 26Y380 Nonmarking Firm Thermoplastic Rubber Tread 
450 Ib ҮЙІ 2e No Roller Gray 426A67 Plastic Core 
e 450 Ib үйі 206 Мо Roller Gray 2RZJ1 4" 325 Ib E 176" No Precision Ball Gray 2LU25 
600 Ib ж 20" No Roller Gray 51781 5 350 Ib ж 2949 No Roller Gray 26Y430 
600 Ib үлі 276 Мо Roller Gray 2RYX9 500 Ib E 176" No Precision Ball Gray 2LU27 
500 Ib y" 2 he" No Precision Ball Gray 2RYY4 8" 600 Ib ya" 2 346" № Roller Gray 26Y432 
8" 675 Ib Ll 276 Мо Roller Gray 2RYY3 Hard Rubber Tread 
675 Ib ж 2 No Roller Gray 5VT82 Rubber Core 
10" 250 Ib 9” 2%" No Precision Ball Black 16V335 5 300 Ib LE 1% Yes Plain Black 1NWT9 
Polyurethane Core 6 350 Ib ж 2% Yes Plain Black 426466 
5 280 Ib E 1w No Delrin Gray 26Y396 Nonmarking Hard Rubher Tread 
6 450 Ib у" 21%; No Roller Gray 26Y431 Nylon Core 
4" 400 Ib ж 2949 No Precision Ball Blue 29XU73 
1212 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 
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Glass-Filled 
Nylon Core 
29XU37 


Plastic Core 
1ULR8 


Polyurethane Core 
2RZD6 


Polyurethane Tread on 
Plastic Core Wheels 


Wheels have plastic cores, which weigh less and are more corrosion resistant 
than metal cores. Withstand exposure to water. Polyurethane treads resist abra- 
sion and chemicals, roll quietly, and will not mark floors. Glass-filled nylon 
cores will not chip, absorb water, or break down in caustic environments. Nylon 
cores withstand exposure to solvents, corrosive environments, and extreme 
temperatures. Polyurethane cores provide excellent chemical resistance. 
Rubber cores absorb shock and resist impact. 


Wheel/ 
Includes Tread 
Wheel Load For Hub Spanner Wheel Hardness Wheel Item 
Dia. Rating Axle Size Length Bushing Bearing Type Rating Color No. 
Glass-Filled Nylon Core 
4 600 Ib ж 2 6" No Roller Firm Blue 29XU37 
Nylon Core 
4" 195 Ib ye 1w No Delrin Firm Blue 1KB27 
145 Ib ye 1%" No Plain Firm Blue 2RZC9 
5 220 Ib ye 1w No Delrin Firm Blue 1KB29 
250 Ib ж 1%" Мо Delrin Firm Blue 1KB23 
150 Ib ж 276 No Roller Firm Blue 2RZC8 
Plastic Core 
210 Ib ж 19e No Delrin Hard Maroon  26Y385 
3 300 Ib 38" 19e No Precision Ball — Firm Gray 2LE95 
300 Ib ж 1 916" № Precision Ball іт Gray 402M58 
250 Ib ж 1w No Delrin Firm Blue 1KA89 
3%" _ 250 Ib ж 1% Мо Precision Ball — Firm Blue 426A63 
350 Ib x" 19e No Precision Ball — Firm Gray 426A71 
250 Ib ж 1% No Precision Ball — Firm Blue 1KB13 
275 Ib ж 1%" Мо Delrin Firm Blue 1KB11 
275 Ib ж 19e No Delrin Firm Maroon 26Ү356 
4 350 Ib ж 1 916" № Precision Ball — Firm Gray 2LE99 
350 Ib x" 19e No Precision Ball — Firm Gray 402M59 
600 Ib V 2% Мо Roller Firm Gray 36303 
600 Ib V 2 Ae No Roller Firm Red 2RZC5 
220 Ib As’ 176" No Precision Ball Нага Gray 454Y09 
280 Ib ye" 1% No Delrin Firm Maroon — 26Y443 
300 Ib ж 19e No Delrin Firm Maroon 26Ү370 
350 Ib ж 1% Мо Precision Ball — Firm Gray 426A72 
350 Ib ye 1% Мо Precision Ball — Firm Blue 5VT65 
350 Ib ve 1% No Precision Ball — Firm Blue 400K33 
5 350 Ib 516" 1% No Precision Ball — Firm Blue 400K34 
360 Ib ж 1% Мо Precision Ball Ет Blue 426A64 
375 Ib ж 19%6 No Precision Ball — Firm Gray 2LU15 
450 Ib ж 1% No Delrin Firm Maroon 26Ү375 
450 Ib ж 1% No Precision Ball — Firm Maroon 26Ү376 
750 Ib ж 2%" No Roller Firm Gray 3G304 
750 Ib ж 206 No Roller Firm Red 1ULR8 
750 Ib V 2348 No Delrin Hard Gray 490V06 
1,100 Ib V 2348 No Roller Firm Blue 400K31 
450 Ib ж 2% No Delrin Firm Maroon 26Ү383 
650 Ib ж 23 No Roller Firm Red 2RZD9 
e 800 Ib ж 276 No Roller Firm Gray 400K89 
900 Ib V 2348 No Delrin Firm Blue 2RZD8 
900 Ib V 2 Ae No Roller Firm Blue 2RZE2 
900 Ib V 2 Ae No Roller Firm Red 426A69 
900 Ib ж 23 No Roller Firm Red 1ULT1 
g 900 Ib ж 23 No Roller Firm Blue 2RZF2 
900 Ib V 2346 No Delrin Firm Blue 2RZF5 
900 Ib ж 206 No Roller Firm Gray 416P25 
Polyurethane Core 
4' 1,000 Ib ж 206 No Precision Ball Нага Green 2RZA9 
5 650 Ib ж 276 No Roller Firm Red 2RZD6 
750 Ib V 2348 No Precision Ball Нага Green 489A90 
6" 900 Ib V 238 No Precision Ball Нага Green 5VT68 
8" 1,000 Ib V 2348 No Precision Ball Нага Green 489A91 
Rubber Core 
3 125 Ib E 1e No Plain Firm Maroon 26Ү331 
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MATERIAL HANDLING 
Standard Wheels 


Iron Core 
4DB70 


Steel Core 
19YU64 


Aluminum Core 
2RZE7 


Polyurethane Tread on Metal Core Wheels 


Wheels have metal cores and typically provide higher weight capacities than 
wheels with plastic cores. Polyurethane treads resist abrasion and chemicals, 
roll quietly, and will not mark floors. Aluminum cores are lighter and more 
resistant to rust and corrosion than iron or steel cores. Iron cores provide good 
wear resistance and must be used in dry environments to avoid rusting. Steel 
cores provide more wear resistance and have higher load capacities than iron or 
aluminum wheel cores. For use in dry environments. 


Wheel/ 
Includes Tread 
Wheel Load For Hub Spanner Wheel Hardness Wheel Item 
Dia. Rating Axle Size Length Bushing Bearing Type Rating Color No. 
Aluminum Core 
2 210 Ib Je" 1% Мо Delrin Firm Maroon 26Ү397 
600 Ib Ww 2 Ув" № Delrin Hard Gray 26Y434 
К 600lb 7" ў" 276 Yes Roller Firm Blue 26Y433 
65016 ў" 2% Мо Precision Ball Firm Orange 49Н856 
700 Ib y 27e No Roller Hard Green 36270 
750 Ib y 2 19" No Precision Ball Firm Orange 49Н857 
900 Ib y 2 Ув" No Roller Firm Blue 402М60 
5 1.05010 ww 27e No Roller Firm Blue _ 29XU78 
1,050 Ib y 27 No Roller Hard Green 36271 
1,050 Ib y 294 No Roller Firm Red 2RZD7 
1,250 Ib y 2 916" № Roller Firm Blue 2RZD2 
900 Ib y 2 96" № Roller Hard Gray 26Ү436 
1,000 Ib y» 21%” No Precision Ball ^ Firm Orange 49Н858 
1,200 Ib үйі 23 No Roller Firm Blue 2RZE1 
6'  1,2001b y 296 Ко Roller Firm Red 2RZE7 
1,230 Ib у" 27e No Roller Hard Green 30272 
1,230 Ib үлі 276 No Roller Firm Blue 29XU79 
1,250 Ib үйі 276 Мо Precision Ball Firm Green 16/363 
7% 1,601lb y 2% No Precision Ball Firm Tan 40L506 
900 Ib WW 27e Yes Roller Firm Blue 26Y437 
1,200 Ib үлі 2 195)" № Precision Ball Firm Orange 49Н859 
1,200 Ib үйі 2 Ув" № Roller Firm Blue 2RZF3 
g 1,200 Ib үлі 20 No Roller Firm Red 2RZE9 
1,250 Ib yr 2 96" № Roller Firm Green _ 2НВ7Е8 
1,500 Ib yw 2e No Roller Hard Green 306273 
1,500 Ib y 21/6 No Roller Firm Blue 2RZF6 
1,500 Ib у" 2 7e No Roller Firm Blue 29Х/80 
10' 1,75016 y 2 Ve" No Roller Firm Blue 2RZF7 
Iron Core 
3 125 Ib Ув" 196 No Plain Firm Blue 2RZA7 
375 Ib 38 1% Мо Delrin Firm Maroon 26Ү362 
375 Ib ув" 1%" No Precision Bal Firm Maroon 26Y363 
400 Ib y 1% Мо Ргесізіоп Ва! Firm Orange 45Х622 
4" 600 Ib y 276 No Roller Firm Blue 2RZC2 
700 Ib wy 2 Te No Roller Firm Blue 28706 
750 Ib y 2W No Precision Bal Firm Green 40067 
750 Ib Hx 21 No Roller Firm Green — 423J16 
975 Ib y 20" No Precision Ball Hard Black — 49H454 
5 935 Ib у" 2% No Roller Firm an 5VF30 
1,050 Ib y 276° No Roller Firm Blue 29XU84 
960 Ib ww 21 No Precision Bal Firm Blue 4DB70 
1,200 Ib y 2W No Precision Ball Firm Green 40068 
1,200 Ib KA 2W No Roller Firm Green 5VJ61 
1,230 Ib y 276° No Roller Firm Blue 29XU85 
1,560 Ib y 2%" No Precision Ball Hard Black — 49H455 
6" 1,6001 үйі 2 No Precision Ball Firm an SVF35 
1,600 Ib үй; 238 No Roller Firm Maroon X 5VF34 
1,600 Ib 1 3% No Roller Firm Green 5VJ67 
2.200 Ib y 3% Мо Precision Bal Firm Green 40069 
2,200 Ib 1 Зу" № Roller Firm Green 5VJ72 
2,860 Ib KA Зз No Precision Bal Hard Black 49Н457 
1,200 Ib V 2% No Precision Ball Firm Blue 4DB71 
1,500 Ib yr 276" No Roller Firm Blue — 29XU87 
1,500 Ib Ww 2 No Precision Bal Firm Green 40070 
1,500 Ib KA 2W No Roller Firm Green 5VJ82 
1,800 Ib ye 3% Мо Roller Firm Blue 29XU88 
gr -1.950 Ib y 2%" No Precision Bal Hard Black 49Н456 
2,420 Ib ww 2% No Roller Firm Maroon — 5VF41 
2,500 Ib yv 37" No Roller Firm Blue 29Х035 
2,500 Ib ye ЗИ" Мо Precision Ва! Firm Green 40071 
2,500 Ib T ЗИ" Мо Roller Firm Green 5VJ90 
3,500 Ib 1 4% No Roller Firm Blue 29XU38 
3,950 Ib T 3% No Tapered Roller — Firm Tan 5VF44 
2,640 Ib ЕУ 2% Мо Roller Firm Tan 5VF49 
40" 2,640 Ib 5%" 2W No Precision Bal Firm Tan 5VF50 
3,000 Ib y 390 No Precision Bal Firm Green 40072 
3,000 Ib T ЗИ" No Roller Firm Green 5VJ33 
1» _3,080 Ib 56" 2% Мо Roller Firm Tan 5VF55 
3,500 Ib E КЕЛ Мо Roller Firm Green 5VJ42 
Plastic Core 
4 140 Ib Ye iw No Plain Firm Blue 2RZC3 
Steel Core 
3 1,1001Һ y 2 y No Precision Ball Firm Yellow 19Ү064 
10' 5,000 Ib 1% 4%" No Precision Ball Firm Blue 5VJ41 
127 6,000 Ib ти 4% No Tapered Roller Firm Blue 5VJ43 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. == 


Standard Wheels Details on page A1. 
= 
Iron Tread Iron Tread Heat-Resistant 
4DU78 4VJL4 Iron Tread 
Metal Tread Wheels Mind 
Wheels offer high weight capacities and withstand shock, abrasion, impact, 
Ergonomic Heat-Resistant Nylon Tread rough use, and exposure to temperature extremes. Suitable for moving heavy 
490V04 406P64 5VF22 ! s A 
loads over rough terrain. Tread and core are made from the same material. 
Iron wheels withstand exposure to corrosive chemicals, grease, and oils 
Nylon Tread Wheels better than steel. Steel wheels can bear heavier loads than iron wheels. 
Wheels are hard, lightweight, and will not mark floors. Withstand exposure to Heat resan ү 1 4. Puis тш m бт ш 
solvents, corrosive environments, and temperature extremes; not recommended ы ш coating Enak atow. ше мее 10 Тап Өхровшге EVE AM 
for heavily acidic or basic environments. Can be steam cleaned and will not етрегашз: 
i i is- Includes 
chunk or separate. Ergonomic wheels roll smoothly and provide very low resis тее TET Eo TA iius Wise Ж! йй 
tance to rolling and swiveling. Heat-resistant wheels are made from reinforced Dia. Rating Axle Size Length Bushing Bearing Type ^ Color No. 
nylon and withstand exposure to very high temperatures. Wheels for pallet Iron Tread Wheels Е ч X 
jacks are sized to fit pallet jacks and can carry heavy loads for their size. CEN [NES 12 Но Roller Siver zn 
Includes КЕД 700 Ib ГА PETS No Roller Blac 2RZK1 
Wheel Load For Hub Spanner Wheel Wheel Item 650 Ib жи 1% Yes Roller Silver 26Y418 
Dia. Rating Axle Size Length Bushing Bearing Type Color No. 700 Ib y" 2 "Ae No Roller Silver 5VF26 
Ergonomic Nylon Tread 700 Ib Ww 276 No Roller Blac 2ВҮҮ5 
2% 1,400 Ib Ae" 1 1916" No Precision Ball White 490U96 4 700 Ib Ww 2 346" No Roller Gray 489A88 
зу" 2,200 Ib ж 1 1916" No Precision Ball White 490U97 1,000 Ib Ww 2%" No Precision Ball Red 4DU77 
350 Ib As" 1e" No Precision Ball Gray 490V04 1,000 Ib — 34" 276 Yes Roller Silver 26Y438 
3e" 1,760 Ib Me" З Уа" No Precision Ball White 489D24 1,000 Ib Зд" 24 No Roller Red 5VJ50 
4" 3,000 Ib үйі 2349 No Precision Ball Black 454N26 800 Ib үлі 2%6 No Roller Silver 490V01 
LV 660 Ib 38" 1 1ле" No Precision Ball Gray 490V03 1,000 Ib Li 2 Ag No Roller Blac 2RYY7 
TA 2,200 Ib 1946" 238 No Precision Ball Gray 489C50 5 1,300 Ib ya" 276 No Roller Gray 26Y439 
8 3,000 Ib 10" 236 No Precision Ball Beige 489484 1,385 Ib Ww 276 No Roller Silver SVF28 
Heat-Resistant Nylon Tread и 1,500 Ib vA 2949 No Roller Silver 1VJL1 
3” 700 Ib 10" 10" No Plain Black 406P64 1,700 Ib үлі 276 No Roller Blac 426A70 
700 Ib ж 1% No Plain Black 5VR55 1,000 Ib үлі 2 As" No Roller Silver 490V02 
4 800 Ib үйі 206 No Roller Black SVR56 1,200 Ib Ww 2106 Мо Roller Blac 2RYY8 
800 Ib Ya" 2949 No Plain — 550764 1,200 Ib KA 238 No Roller Silver 5VF31 
5 1,000 Ib ж 2749 No Roller Black SVR58 1,200 Ib үлі 2949 No Roller Silver 455T86 
800 Ib ж 1% No — Black 416P31 1,400 Ib ж 2%" No Precision Ball Red 4DU78 
6 1,200 Ib ya" 2949 No Plain — 550755 6" 1,400 Ib үлі 276 No Roller Gray 26Y440 
ғ” 1,400 Ib vA 206 No Roller Black 5\60 1,400 Ib x" 2%" No Roller Red 5VJ62 
1,400 Ib ДІ 2949 No Plain = 556758 2,000 Ib ж 2 346" No Roller Blac 400K32 
Nylon Tread 3,500 Ib 1 КЕЙІ No Roller Red 52YU24 
2* 550 Ib 2964" 1 No Plain Black 24WK28 6,000 Ib үлі КЕЛІ No Roller Blac 1VJLA 
2916" 715 Ib 1%” 116" No Roller White 5VF22 6,000 Ib 1" БЕЛ Мо Roller Red 52YU25 
т 350 Ib LI 1% No Plain White 4DB76 1,400 Ib Ww 2 746" No Roller Blac 2RYZ2 
660 Ib ж 1e No Precision Ball White 40L476 1,400 Ib Ww 2 346" No Roller Silver 455Т87 
3%" 2,200 Ib Зд" 1 1916" No Precision Ball Beige 40L483 ғ 1,500 Ib Ww 236 No Roller Blac 1VJL5 
Зи" 700 Ib 10" 2 Ye" No Roller Black 5VR61 1,8001. — ^, 34" 276 Yes Roller Silver 26Y441 
398 900 Ib Ll 2 No Precision Ball White 5VF24 2,525 Ib үлі 2% No Roller Gray 5VF38 
374" 2,750 Ib Зд" 1 ^e" No Precision Ball Beige 40L484 2,600 Ib 1" КЕЯ № Roller Red 5VJ93 
3,300 Ib 1" 2% No Precision Ball Beige 40L485 9 1946" 3,085 Ib 1 2946 No Plain Silver 490094 
1,100 Ib ж 18 No Precision Ball White 40L477 16 3,085 Ib E 2949 No Plain Silver 490U95 
4 2,160 Ib Ww 296 No Precision Ball Black 1V4J5 10 2,750 Іһ yg 2% No Roller Gray 5VF48 
2,000 Ib Ll 2W No Precision Ball Gray 29XU98 Heat-Resistant Iron Tread Wheels 
2,000 Ib ж 2 0" No Precision Ball Black 49H445 4 800 Ib ж 2%" Yes Precision Ba = 55GZ65 
4ж 1,650 Ib ya" 2% No Precision Ball White 40L478 1,100 Ib Ww 2W Yes Precision Bal = 55GZ56 
4,400 Ib 1 238 No Precision Ball Beige 40L486 6" 1,600 Ib Ww 2W Yes Precision Ba = 556757 
1,000 Ib ж 296 Мо Roller Black 2RZH1 2.000 Ib Зд" БҮЙІ Мо Precision Ва = 550760 
5 2,000 Ib ya 2W No Precision Ball Gray 29XU99 т” 1,200 Ib үлі 24 Yes Precision Bal = 55GZ59 
3,000 Ib vA 2949 No Precision Ball Black 1VJJ7 2,080 Ib ДІ 3w No Precision Ba — 550762 
580 Ib Ae’ 1% No Plain White 4DB78 Steel Tread Wheels 
1,760 Ib ж 2% Мо Precision Ball White 40L479 57 8,815 Ib 1% 2% No Precision Ba Gray 489A89 
578 5,500 Ib 1 316" 2% No Precision Ball Beige 40L487 1,800 Ib 10" 276 No Roller Blue 29XU93 
6,600 Ib 1% 3% Мо Precision Ball Beige 40L488 2,500 Ib үйі 2% No Precision Ba Gray 4DU73 
1,200 Ib үйі 2349 No Roller Black 2RZH2 2,500 Ib Зд" 2% No Roller Gray 423.17 
2,300 Ib ж 2% No Precision Ball Black 49H446 4,000 Ib ж 3 И" No Precision Ba Silver 4DU74 
6 3,000 Ib vA 2949 No Precision Ball Black 1VJJ9 6" 5,000 Ib y" БЕЛ Мо Roller Silver 52YU31 
5,400 Ib y КЕЛ Мо Precision Ball Black 49H448 5,000 Ib y" 3% No Roller Blue 29XU94 
_ 720 Ib ҮЙІ 2 36" № Precision Ball White 16V305 6,000 Ib 1" Зи" № Roller Silver 5VJ73 
TW 6,600 Ib 1% 2% No Precision Ball Beige 40L489 10,000 Ib 1%" 3% No apered Roller Blue 29XU95 
1,400 Ib vA 276 No Roller Black 2RZH3 12,000 1% КЕЯ № apered Roller — Silver 5VJ75 
2,500 Ib ж 2W No Precision Ball Black 49H447 5,000 Ib y" БЕЛ Мо Roller Silver 52YU36 
8 3,000 Ib ж 294 No Precision Ball Black 440A69 6,000 Ib 1 3% No Roller Silver 5VJ91 
7,200 Ib y 3% Мо Precision Ball Black — 52YU21 8" 7,000 Ib ж ЕРЛІ Мо Precision Bal Silver 4DU75 
7,200 Ib y Зу" No Precision Ball Black 440A65 106,000lb 17" 3w No apered Roller Blue 29XU97 
91546" 11,020 Ib 1% 2 1316" No Precision Ball Beige 40L491 14,00010 1% 3w No apered Roller — Silver — 52YU33 
13,225 Ib 2" КЕЙІ No Precision Ball Beige 40L492 10" 6,500 Ib y" 3% No Precision Ba Silver 4DU76 
7,000 Ib y» 3" No Precision Ball Black — 52YU22 Heat-Resistant Steel Tread Wheels 
10" 7,200 Ib y ЕРІ Мо Precision Ball Black 440A66 4 1,100 Ib Li 20" Yes Precision Ba = 550766 
8,200 Ib y зу" No Precision Ball Black 52YU23 e 4,000 Ib Зд" 3w No Precision Ba = 55GZ61 
Nylon Tread for Pallet Jacks 5,000 Ib 1 3% Үе$ Precision Bal = 550767 
3/8" 1,320 Ib ж 2% No Precision Ball White 31DM89 ғ 4,500 Ib y" ЗУ Мо Precision Ва = 556763 
зи" 1,540 Ib ДІ 2% No Precision Ball White 31DM94 6,000 Ib 11" 3% Yes Precision Bal = 55GZ68 
2,205 Ib Зд" 39e No Precision Ball White 31DM90 10" 6,700 Ib 1w 4% Yes Precision Bal = 556769 
36" 1,430 Ib y 2 2%ы" No Precision Ball White — 31DM91 12" 7,000 Ib 1% 4” Yes Precision Bal == 556770 
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MATERIAL HANDLING 
Specialty & V-Groove Wheels 


Polyurethane Thermoplastic 
Tread Rubber Tread 
2LE91 483N33 


Antimicrobial Wheels 


Wheels are impregnated with an antimicrobial compound that stops damaging, 
odor-causing microbes from growing on them. Lightweight, corrosion-resistant 
plastic core. Polyurethane treads will not mark floors and are more resistant to 
abrasion and chemicals than rubber treads. Rubber treads are suitable for most 
floor types. Thermoplastic rubber treads withstand exposure to chemicals and 
water and will not damage floors. 


Wheel/ 
Includes Tread 
Wheel Load For Hub Spanner Wheel Hardness Wheel Item 
Dia. Rating Axle Size Length Bushing Bearing Type Rating Color No. 
Polyurethane Tread 
3" 300 Ib ж 1e No Delrin Hard Teal 2LE87 
КЕЛ 360 Ib ж 1 76" No Delrin Hard Gray 2LE89 
4 400 Ib V 1e No Delrin Hard Teal 2LE91 
550 Ib V 2949 No Precision Bal Hard Green — 483N30 
5 440 Ib ж 1e No Delrin Hard Teal 2LE93 
750 Ib у" 2 No Roller Hard Gray 2LU39 
6" 770 |b ж 23 No Precision Ва! Hard Green — 483N31 
900 Ib ж 2%6 Мо Roller Hard Gray 2LU41 
ғ 880 Ib ж 2%6 Мо Precision Bal Hard Green — 483N32 
| 1,000lb — 1%" 291 No Roller Hard Gray 2LE85 
Rubber Tread _ 
3w 250 Ib ж 1 76" No Delrin Firm Teal 2LU53 
Thermoplastic Rubber Tread 
т 200 Ib 38 IE No Precision Ball Firm Gray 483М33 
250 Ib ж 1e No Delrin Firm Gray 2LU51 
3%" 2501 ж 1e No Precision Bal Firm Teal 21035 
4" 325 Ib ж 1 76" No Precision Ball Firm Teal 2LU47 
5" 200 Ib ж 176" No Precision Ball Firm Gray 2LU49 
8" 500 Ib ж 2%6 No Precision Ball Firm Gray 2LU65 


20PM11 


Conductive Rubber Tread Wheels 


Wheels have a lightweight, corrosion-resistant plastic core and conductive 
rubber tread that disperses static electricity by letting it flow to the ground. Use 
on carts in medical settings, laboratories, computer rooms, cleanrooms, elec- 
tronics manufacturing facilities, and other areas where static electricity buildup 
is a concern. Dissipate static electricity buildup that can damage equipment on 
carts, injure people who touch the carts, or cause sparks that can ignite flam- 
mable vapors near carts. Wheels have precision ball bearings and will not mark 
floors. 


Includes — Wheel/Tread 

Wheel Load Spanner Hardness Item 

Dia. Rating For Axle Size Hub Length Bushing Rating No. 
3w 225 Ib ж 1w No Soft 20PM11 
n 250 Ib ж 1w No Soft 20PM12 
300 Ib Ww 29 No Firm 20PM14 
" 250 Ib ж 1w No Soft 20PM13 
325 Ib ж 2 Ae No Soft 20PM15 
6 410 Ib ГА 2 h6" No Soft 20PM16 
8 500 Ib A РЕЛ Мо Firm 20PM17 
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Polyurethane 


Steel 
V-Groove 
V-Groove 
59807 52YU29 


Steel Single-Flange 
5VK07 


Steel Dual-Flange 
5VKO6 


V-Groove and Flanged Track Wheels 


Track wheels fit into compatible steel tracks or rails and provide precise 
control over movement and alignment when installed on containers, racks, and 
other equipment that will be moving between two locations, such as from one 
machine to another, into and out of an oven, or between points on an assembly 
line. V-groove wheels have a V-shaped tread that mates with a compatible 
angle-iron track. Edges are flat and can roll on flat surfaces. Single-flange 
wheels have one flange that guides the wheels along a flat track or rail. Create 
less friction between the wheel and the track or rail than dual-flange wheels. 
Dual-flange wheels have two flanges that guide the wheels along a flat track 
or rail. Maintain alignment better than single-flange wheels in applications with 
impact loads, debris, or obstructions. 


Wheel Load Wheel/Tread Wheel Item 
Dia. Rating Material Bearing Type For Axle Size Wheel Color No. 
V-Groove d 
300 Ib Polyurethane Roller ж Green 36307 
400 Ib ron Roller ж Silver 400K36 
400 Ib ron Roller 3s Silver 400K35 
г 600 Ib Steel Roller Ya" Red 5VJ44 
800 Ib ron Roller ж Black 1NWB8 
800 Ib ron Roller ж Black 1NWF9 
800 Ib ron Roller EZ Black 5VJ53 
850181 Stainless Steel Precision Ball ж Silver 1UBN1 
5 800 Ib ron Roller Y", Ya" Silver 3G299 
К 900 Ib ron Roller v Black 1NWG1 
57 1760 Ib Steel Precision Ball EA Silver 454Y24 
900 Ib ron Roller EZ Black 1NWC1 
1000 Ib ron Roller Ya" Red 5VJ80 
1200 Ib ron Roller ж Black 1NWB9 
e 1200 lb ^ Stainless Steel Precision Ball Ww Silver 1UBN3 
2500 Ib ron Roller T Red 5VJ71 
4500 Ib Steel Roller 1 Silver 52YU37 
5000 Ib Steel apered Roller Зд" Silver 52YU29 
7000 Ib Stee apered Roller Ya" Blue 29XU91 
7T 2204 Ib Stee Precision Ball Ya" Silver 454N71 
15,000 Ib Stee Precision Ball 1% Gray 5VK01 
550 Ib Steel apered Roller yy Silver 52YU30 
ғ 2000 Ib Iron Roller ys" Black 1NW6G5 
2500 Ib Steel Roller 1 Red 5VJ81 
6500 Ib Stee Roller 1" Silver 52YU38 
6500 Ib Stee! Roller 1% Silver 52YU19 
10 2500 Ib Metal Roller 1w Red 52YU17 
3000 Ib Steel Roller EE Red 5VJ30 
Single-Flange 
3” 1400 Ib Iron Roller Зд" Red 5VK03 
4 1e" 1500 Ib Iron Roller Ya" Red 5VK05 
Aw 3000 Ib Stee Roller T Red 5VK04 
5 4300 Ib Stee Roller 1 Gray 5VK07 
6% 2500 Ib Iron Roller 1 Red 5VK09 
8 4500 Ib Iron Roller 1" Red 5VK10 
Dual-Flange 
5 5000 Ib Stee Roller 1 Silver 5VK06 
6" 2500 Ib Iron Roller T Red 5VK08 


MATERIAL HANDLING 
Pneumatic Wheels 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Tread Type Information 
TREAD TYPE 


Tread refers to the part of a wheel that makes contact with a surface when 
rolling. Wheel treads may be smooth, or they may have ridges, bumps, or 
other features that provide maneuverability or traction. 


Ribbed—Provides good contact on many surfaces. 
Sawtooth—Provides traction and maneuverability on turf and grass. 
Diamond—Offers two-way traction on soft ground or snow. 
Centipede—Keeps wheels from slipping. 

Smooth—Allows wheels to roll on tacky surfaces such as tar or O = 
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Diamond 


and other soft surfaces. 


HUB TYPE 


itis mounted on. 
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Centipede Smooth 


Knobby—Offers traction on soft ground or snow. 
Turf—Provides traction and helps prevents damage when rolling on lawns 


Center-mount hubs have equal clearance on all sides of the hub. 
Offset hubs provide extra clearance between the wheel and the equipment 
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Center-Mount Hub 
w/ Centipede Tread 
2RZJ3 


Offset Hub w/ 
Sawtooth Tread 
4DE47 


А 


Pneumatic Wheels 


Wheels are filled with air to cushion loads against shock and vibration. Provide a quieter, more cushioned ride 
than semipneumatic and flat-free wheels but require maintenance to keep them filled to the correct pressure. 
Can be punctured and are recommended for areas without sharp debris. 


REPLACEMENT 
PNEUMATIC TIRE AND REPLACEMENT | REPLACEMENT 
For WHEEL | INNER TUBE KIT TIRE INNER TUBE 
Wheel Wheel Load Axle Hub Tread Item Item Item Item 
Dia. Width Rating Size Length Color Brand No. No. No. No. 
Center-Mount Steel Hub 
Centipede Tread 
e 1 15010 0" 276 Black — 53CM80 | — — — 
134" 200Р Ж 27€ Gray Marastar 26W995 = = = 
6" 2% 2000 у" 2W' Gray = 2RZJ3 = = = 
Diamond Tread 
15%" 3% 6700 %" 6 Black == 1NWV6 = 1NWY1 — 
Ribbed Tread 
13" 3W' 350lb % 4 Black == 1NWV2 == 328045 = 
1376 3%” 3500 % 6 Black = 1NWV3 == 1NWX6 1NWX7 
1554 3%" 435lb % 4 Black — ANWV4 — 1NWX8 — 
3%" 435lD ж 6" Black == 1NWV5 = 1NWX8 — 
15%" 3%” 43510 9 6 Black — 1NWV7 1NWX8 1NWY2 
3%” 6700 99" 6 Black = 1NWV8 1NWX9 = 1NWY2 
Sawtooth Tread 
ғ” 2% 2200 м 3 Black — 1NWU2 1NWX1 — 32RU43 
4 25р м 3W Black = 1NWUS 1NWX1 = = 
"m 2: 220b У" 3% Gray Marastar 26W996 | — — — 
2" 250lb — VP 3w Black = 53CM81 = = = 
9' 2%" 3000 % 3 Gray — 2RZJ4 — — — 
2%" 3500 У 30" Black — 1NWU7 | ANWX2 — — 
10" 3 230Ilb % БЕЛ Black — 1NWU6 | 1NWX2 = 1NWX4 
3" 300 lb М 30" Black = 53CM82 | — — — 
3 300 lb У 3w Gray Marastar 26W997 = = = 
10%" 2%" 300 = 3% Gray — 2RZJ5 1NWX2 — — 
17 445р % 4% Black — INWV1 — — — 
124" 2 290р ж БЕЛ Black == 1NWU8 — ANWX5 32RU44 
3” 290l 99 3W Black = 1NWUS — ANWX5 1NWX7 
147" 2 5650 $4 4% Black = 1NWV9 == = 32RU46 
Offset Steel Hub Ў р 
8" 2%" 3000 $9" 24 Black — 1NWUA | 1NWX1 — 
10" 3" 300lb ж 214 — Black == 53CM94 | = = = 
4%" 2300 % 214 — Black = 1NWUS — 1NWX3 
Sawtooth Tread | = 
10" 3" 300 lb % 214 — Black Marastar 4DE47 1NWX2 == — 
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Center- 
Mount Hub 
1NWZ9 


Offset Hub 
1NXA2 


Semipneumatic Wheels 


Wheels have a thick rubber wall with a 
nonpressurized air pocket in the center that 
cushions loads against shock and vibration. 
Will not go flat if punctured and can be used 
in areas that may contain sharp debris. Lighter 
than flat-free wheels, and require less mainte- 
nance than pneumatic wheels. 

Wheel Wheel Load For Hub Item 


Dia. Width Rating Axle Size Length No. 
Center-Mount Steel Hub, Ribbed Tread 


6 1%" 55 ib ж 1% 1МХАб 
" 19v 6010 ЙІ 1% — 1NXA7 
1» 150 Ib ж 2%" 1МХА8 
1%" 80 Ib үйі 11"  1NXA9 
10: 1» 200 Ib %' 214"  1NXCÍ 
2%" 200 Ib 3 29” — 1NXC2 
3 300 Ib yg" 34" 1NWZ1 
1% 90 Ib ж 1. 1МХВ1 
12" 3%" 140 Ib ж 3/7 1NXC3 
399 185 Ib y 3%" 1МХС4 
14° 1% 100 Ib ж 2% 1МХВ2 
1% 175 Ib 5%' 2% — 1NXB3 
16" 358 450 Ib ys" 6 1NWZ9 
: 3% 40b T 4 — 1NWZ8 
Offset Steel Hub, Diamond Tread à 
6" 3% 50 Ib ж 1% 1МХА2 
3% 55 Ib ж 198 — 1NXA1 
7" 3% 55 Ib ж 1% 1МХАЗ 
т” 2% 60 Ib ж 138 1МХА5 
3% 55 Ib ж 13€ 1МХА4 
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i MATERIAL HANDLING 
RANGER COM Flat-Free Wheels & Floor Locks 


CAD 


Flat-Free Wheels N 


Polyurethane foam wheels absorb more shock and provide a more cushioned 
ride than semipneumatic wheels. Do not require air pressure checks and will 
not go flat if punctured. Suitable for rolling over rough or uneven terrain in areas 
with sharp debris. 


Wheel Wheel Load F Hub It Center-Mount Offset Hub 
ее ее 0a or u em 
Dia. Width Rating Axle Size Length Brand No. 16У340 22NY39 
Center-Mount Plastic Hub 
Ribbed Tread 
JA" 1%" 55016 ўв" 3W Marastar 40N436 Wheel Wheel Load For Huh 
10" 3 500 Ib yr КЕ — 53CM91 Dia. Width Rating — Axle Size Length 
Center-Mount Steel Hub 896" 3 275 Ib VAI 3 
Centipede Tread 3 225 Ib ys 39 = 53CM57 
6 P 250 Ib VA 27 — 53CM75 10" 3 225 Ib yp T — 53CM49 
8' 10" 280 Ib үлі 274g Marastar 16V340 3 225 |b yx 39 — 53CM58 
z 300 Ib y 2 Ae — 53CM76 dr 225 Ib y T = 53CM50 
Knobby Tread 10546" 1% 300 Ib 5%" 3w Marastar 466085 
ЗИ" 500 Ib yp 6 Marastar 46G098 16 19 300 Ib y 3” Marastar 466086 
15%" КЕ 500 Ib y 3" Marastar 46G099 12" 3 325 Ib LA 3 — 53CM59 
4 375 Ib yp 6 — 53CM70 19748 TR" 400 Ib y 3 Marastar 46G087 
4 375 Ib y 3" — 53CM71 b T% 400 Ib yv 4% Marastar 46G088 
Ribbed Tread 157" KEA 675 Ib y 3" — 53CM51 
27 200 Ib ГА 2 — INWY3 Smooth Tread 
e 3 У" 200 Ib yp 2W = 1NXB4 99" 1%" 300 Ib EA T Marastar 466084 
3% 200 Ib 58" 2W — 1NWY7 1516" 3% 500 Ib 1 6” Marastar 36LE96 
6” 37 250 Ib yr 2W — 1NXB6 Б Lu 425 |р Т 6 - 53CM42 
21%! 250 Ib 56" 2% -- 1NXB8 Turf Tread 
379 250 Ib y 23% — 1NXB9 6546 2W 400 Ib y 3 Marastar 466094 
8' З" 350 Ib ж 3" — INWY4 13" 3w 325 Ib y 3 — 53CM64 
3% 350 Ib ув" 2 34" — 1NWY8 13%6" 2W 400 Ib y 3 e Marastar 460092 
ЗИ" 400 Ib Ll 2 — 1NWZ4 135 2%" 400 Ib yx 3 e Marastar 466093 
4 350 Ib Эд 2 34" — INWY9 Offset Plastic Hub 
2%" 450 Ib 3 -- 1NWZ7 Ribbed Tread 
10" 3% 300 Ib Эд" 3" = 1NWZ2 8" 1 500 Ib 98 2W Marastar 16V338 
3% 350 Ib y ЕЕ = INWY5 97%" 1% 550 Ib yx 2% Marastar 40N435 
2" 600 Ib 5 КЕЙІ Marastar 40N438 10° 2%" 450 Ib 9g 2% — 1NWZ6 
12" ЗИ" 300 Ib ЕД 3 -- 1NWZ3 Ы 500 Ib 2% -- 53CM72 
338 540 Ib y ЗУ" = 1NWY6 Offset Steel Hub 
El 600 Ib ЕД ЗИ" Магаѕїаг 40439 Centipede Tread 
1%" 350 Ib KA 3 Marastar 46G090 10" 3 440 Ib 98 2% Marastar 16V341 
1346" 2" 350 Ib yp 3 Marastar 46G089 10946 3 390 Ib yp 2% — 53CM77 
2W 350 Ib ys 6 Marastar 466091 Ribbed Tread 
3 500 Ib yp 3" Marastar 466095 e ЗУ" 200 Ib yp 2W — 1NXB5 
3" 500 Ib 56" 6 Marastar 466096 3w 250 Ib yx 2% — 1NXB7 
15%" 3 500 Ib yr 3 Marastar 46G097 8° 2r 250 Ib VAI 2W = 53CM83 
4 375 Ib 58" 3" = 53CM67 41" 400 Ib 98 2W = 1NWZ5 
4 375 Ib y 3" — 53CM69 Sawtooth Tread 
Sawtooth Tread 8% 3 Ив" 275 Ib ys 2% Marastar 466082 
" Y 100 Ib VA 2% - 53CM52 87" 378 300 Ib y 2W — 22NY37 
66 Ту" 250 Ib yw 2% Marastar 46G080 3 225 |b 58" 20 == 53CM41 
g 19 150 Ib VA 2% Marastar 466081 10 3% 300 Ib yp 296 Marastar 36LE95 
2" 100 Ib үлі 2% E 53CM53 3 350 Ib 98 2% - 53CM95 
"m 3 200 Ib y 3" = 53CM55 105 47 350 Ib yp 2W = 22NY38 
3 200 Ib yr 3" = 53CM47 107" TA 350 Ib 20 — 22NY39 


General Purpose Floor Locks 


Locks are made from zinc-plated steel. Mount on carts and other wheeled equipment. Foot pedal 
engages a spring-loaded brake pad that prevents equipment from moving. 


For Wheel Floor Lock Floor Lock For Caster Mounting Mounting Plate Item 
Dia. Retracted Height — Extended Height — Mounting Height Plate Size Bolt Hole Pattern No. 
Ain 4%' біп 5 b in 4inx 4% in B 5VP58 
LU 6in 56 in 4inx 4% in B 16V371 b. g 
5in 5%" 6 1 віп 6 i^ in 4inx4/^ in B 5VP59 на 
Е 6 Te in 534 in 4¥2 in x 43164 in B 16V372 Plate B 
Bin 6%' 7 e in 7 Yi in 4 inx 4% in B 5VP60 
696" 7 1916 in TWin 4inx 4% in B 5VR15 
838 9% in 9 іп 4inx4% in B 5VP61 
8 in 97е" 107 п 10 “іп 4inx4V in B 5VR16 
9e 9 TA in 834 in {ә in x 43% in B 161374 5VR16 


Heavy-Duty Adjustable-Height 
and Low-Profile Floor Locks 


Locks have cast steel or stainless steel bodies and provide more strength and abrasion resistance than 
general purpose floor locks. Adjustable-height locks allow users to change the height of the locks' 
friction pads so they can be used with casters in a range of heights. Allows users to compensate for 
wear on the pads to maintain proper locking and unlocking action. Low-profile locks help ensure 
sufficient clearance when used on low-profile carts. 


For Floor Lock ^ Floor Lock Mounting 
Wheel ^ Retracted Extended For Caster Mounting Plate Bolt Item 
" Dia. Height Height Mounting Height Plate Size Hole Pattern Material No. 16D136 
leavy-Duty 
6in 6%іп 8 іп 7 "^in 4% in x 6 in D Steel 16D135 
6 %2 in 8 ie in 8 in 6 in x 47^ in D Steel 16D136 7 ( 7 
Heavy-Duty Adjustable-Height 7 AT E 
4in,5 5 in 6 % in to 8 in 6 % in to 8 in 4% in x 6% in M Steel 1VJN4 
in, 6 in 5 in 6 V6 into 8 in 6 V6 in to 8 in 405 in x 6% in B Stainless Steel 2EMZ8 
6 in. 8 in —O-4i0 11 ^in 6 4 in to 9 % in 4 in x 6% in M Stainless Steel 2ЕМ79 >" f б 1 Y > e V 
і СЕ ТГУ іп 8 Ya into 11 Zin 4% in x 6% in M Steel 1VJN5 --- ---- 
Heavy-Duty Low-Profile Adjustable-Height Plate B Plate D Plate M 
= 3 7 in 4% in 4 As in 5% in x 5% іп D Steel 26WZ8 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


MATERIAL HANDLING 
Vibration Isolators & Mounts 


UPPER & LOWER 
RODS BY OTHERS 


Spring Hanger 
Vibration Isolators ү MASON 


Steel springs reduce vibration transmission 2 to 6 times better than neoprene, as performance 
improves with larger deflections. LDS (Low Dynamic Stiffness) rubber cups under the springs 
and a projecting rubber bushing prevent sound transmission. 


Max. 

LowerRod Rod Spring Item 

Cap. Range Deflection Range р H W Penetration Dia. — Color Brand No. 
55 to 76 Ib 0.75into102in  — 4йш 276in  3%in іп Black = 48PW81 
80 to 113 Ib 0./5into1.00in - 4йЙіп 2%in 3 іп Y&in Yellow — 48PW82 
130 їо 175 16 075іпі0100п —_ 4Yiin 2%in ЗУ Win Silver = 48PW83 
162102100  0.75into 1.00in — 4%in 2%in 3 іп 36 in Blue — 48PW85 
LDS RUBBER 230103100 0.75 іпіо 1.00п | — S5%in 3%in 4in in Yellow E 48PW86 
5C150 SPRING CUP. 300 їо 40010  0.75intof.00in — 5%in 3%in 4in Y&in Green = 48PW84 
with a projecting 380105100 0.75 іпіо 1.00іп 2%in 5%in 3%ft 4in % in Red Mason 5XR57 

bushing to 460 to 62516 0.75 іпїо 1.00іп 2%in 5%in 3 %in 4in in White Mason 5C147 

prevent steel to 500 їо 75010 0.75іпі0112і 4in 7%in 4%in 4 V4 in Yain — White Mason 5C148 

= steel contact. 750 їо 10001) 0.75 іпїо 1.00іп 4in 7%in 4%in 47 in % [п Blue Mason 5C150 
Pipe Hangers 940 їо 12501) 0.75into 1.00іп 4in 7Мїп 4%in 41^ in 3^ in Gray Mason 56151 

sewa LDS (Low Dynamic Stiffness) Rubber 
H - M 

Hanger Vibration Isolators T MASQN 


Reduce noise transmission and vibration from equipment running over 1000 rpm. General 
purpose double deflection for ceiling-suspended mechanical equipment and piping. 


Lower Rod Max. Color Item 
Cap. Range Deflection Range D H w Penetration Rod Dia. Mark Brand No. 
10 to 35 Ib 0.05 in to 0.20 in —  2in 2іп Tin 36 in Green = 48PW75 
30 to 75 Ib 0.10 in to 0.20 in — 27%%2in 2in Tin 36 in White = 48PW76 
DOUBLE ION 20 to 45 Ib 0.18 in to 0.35 in — 234in 2 йіп 1% in Yin Black = 48PW78 
LDS RUBBER 40 to 75 Ib 0.18 in to 0.35 in = 2%in 2 йіп 1% in Yin Green = 48PW77 
ELEMENT _ 60 to 125 Ib 0.18 in to 0.35 in = 2%in 2 іп T3 in Yin Red = 48PW79 
5XR52 uS projecting 115 to 235 Ib 0.20 in to 0.40 in — 4%in 4Yiin 3in 3A in Red — 48PW80 
prevent steal (à: 190 to 380 Ib 0.24into0.40in 3Yii 4%in 4%in 3in ain White Mason 50011 
steel contact. 325 to 650 Ib 0.24 in to 0.40in 3%in 4%in 4%in 3in Yin — Yellow Mason 5XR52 
500 to 1000 Ib 0.24 into0.40in Зип 4%in 4%in 3in 34 in Blue Mason 5XR53 
H H M MASON 
Floor-Mount Vibration Isolators T MASON 


Thicker, taller vibration isolators provide more deflection than isolation pads. Neoprene bottom eliminates the need for bolting 
to floor. Mountings are oil-resistant. Include top bolts and washers. 


Dimensions Cap Screw Color Item 
Capacity Range Deflection H D L T MBD Ww BC (Dia. and Length Mark Brand No. 
15 to 45 Ib 0.20" to 0.40" 1” Tha" 35e y — 196" 219 | M8x30mm Black — 48PW87 
40 to 75 Ib 0.25" to 0.50" 177 T — 35e uw — 13%) 21$ | M8x30mm Green — 48PW90 
60 to 125 Ib 0.20" 0 0.40" 1% 174 35e y — T9 21757 | M8x30mm Red — 48PW88 
sir Біз 85 to 175 Ib 0.2510 0.50" 12%” 12у ЗУ" Ar — 22%" 3" Mi0x30mm Green — 48PW91 
(Top & Bottom) 125 to 250 Ib 0.25" to 0.50! 12927 1%” 3596" 192" — 22% 3 M10 x 30mm Red = 48PW89 
190 to 380 Ib 0.2510 0.50 17%” 127 ЗУ" Ar — 22%" 3 M10x30mm White — 48PW92 
> 550 to 1100 Ib 0.25" to 0.50" 234" — 294 БУ" — We — 319" 470" | Mi2x30mm Yellow — 48PW94 
275 to 550 Ib 0.25 to 0.50" 234" 2916" Бүлі үйі үлі 39e LV Y%x in Red Mason 40991 
375 to 750 Ib 0.2510 0.50" 294 — 29 57" VA y 3y 476" Yextin White Mason 40992 
M MED Di 300 to 600 Ib 0.25'to 0.50 17%” 12у ЗУ" Ar — 224! 3 M10x30mm Yellow — 48PW93 
Pene 115010 2300 Ib —0.25't00.50| 2%" 3% би" ye y T 5 Yextin Yellow Mason 40995 
2150 to 4300 Ib 025100.50! 2% 398 637 Ye үлі 4% БУЛЫ %х1їп Yellow Mason 46997 
Floor-Mount Seismic and 
PAMASON 


INDUSTRIES 


Wind Vibration Isolators 


Combine spring floor-mount vibration isolators and neoprene vertical limit stops for greater safety. 
G ratings meet the horizontal requirements of most seismic zones. 


ADJUSTMENT 
BOLT 


Max. Horiz. Dimensions Spring — Item 
Capacity Range Deflection б Rating H L T BD CS HCL | Color No. 
35 to 75 Ib 0./5 101.50 — 10.7 ПИ 87 19 2% 97 %х1' 6 [Orange 5XR76 
76 to 125 Ib 0./5 101.33 64 БИ 85 1x 2% % Yexi 6 Brown 5ХВ70 
130 1020018 0.75101.15 — 40 5W 85 1% 2W 93€ exl 6 Вак 5ХН71 
NON-SKID “93010231018 — 0./5 to 100 —— 2.6 БИ 85 1X 2% % хі 6 Yellow 5ХВ72 
NEOPRENE “300 to 400 lb — 0./5 to 1.00 —— 2.0 БИ” 85 19 2W 9€ exl 6 | Green 5ХВ73 
5XR64 NEOPRENE FRICTION 350105100  0.75'to1.00 — 16 | 5% 8% 1% 2% W ХІ 6 | Red  5XR74 
VERTICAL NEOPRENE ISOLATION 4600 62510 0.510100 1.3" | 5W& 807 1% 20 xT 6 White SXR75 
Limit stops ACOUSTICAL 60010 80010  0.75"to 1.00 — 13 БИ” 11 100 2%  Y€ Yexl 8% | Green  5XR66 
CUP 765 10 102018 0.757101.00 1.0" БИ” 11€ 100 2W A Yexl 8% | Red  5XR64 
94010 125010 0.75"to 1.00 — 0.8 БИ” 11 19 2W R wxi 8%" | White — 5XR65 


[- B) 0 


| 2-Pc. Center-Bonded Mounts 

D) 
i 
P 


Isolate unwanted noise, vibration, and shock in all directions, including rebound direction. Easily 
installed through a supporting structure mounting hole. Neoprene elastomer effectively resists flame, 


Equipment 


F ea oun idk gasoline, oil, natural aging, abrasion, and weather. Zinc-plated steel snubbing washer included. 
| Күс Warning: Not suitable for exposures over 165°F. 
шы Мах. Мах. Dimensions Structural 

Load Load Support Durometer Нет 

Shown Apart | Radial Axial | A B C C D E F R Thick Hardness Мо. 
2NPG8 80lb 1301ІҺ | 0.39 1.31 0/5 0.9 % 038 125 004 | 038 607 2NPG8 
Washer дусты 1201b 2001) | 0.531 188 125 1.3" 39 0.5" 194 0.06 0.5" 60  2NPG9 
2801Һ 3800 | 0.657 2.55 15 1.58" %o" 0/5 245 009 | 075 60  2NPH1 
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MATERIAL HANDLING 
Vibration Isolators & Mounts 


PAMASON 
I mDusTRIES 


ADJUSTMENT 
BOLT 


LOCKNUT. 


EQUIPMENT. 


- - = BASE 
Floor-Mount Spring Vibration Isolators | 
FERROUS 
Performance improves as deflections increase. Sponge rubber guides Non | H 
improve stability. Bolt to beam; nonskid pads reduce need for bolting to NEOPRENE ; 54) 
floors. Select mounting based on weight distribution. 5C131 ISOLATION PAD 97 
1 
Dimensions Spring Item 
Capacity Range Deflection A H L T w HCL HCW MBD SBC SW Bolt Size Color Brand No. BASE PLATE 
35 to 75 Ib 0.75 in to 1.50 in 4in 4%in 5%in in 2%2in 4%in Tin “Win bin ein | Mi0x100mm Orange — 48PW95 DIMENSIONS 
76 to 125 Ib 0.75 in to 1.33 in 4in 4%in 5%in біп 2»»in 4%in Tin Ип бі Asin | Mi0x100mm Brown = 48PW96 
130 1020018 O.75intot.i5in|  4in 4% 5%in біп 2542in 4%in Тіп Yin біп vein | M10x100mm Black = 48PW97 
230 to 310 Ib 0.75 in to 1.00 in 4in 4%in 5%in біп 2Y»in 4%in Tin Ип 5in Asin | Mi0x100mm Yellow — 48PW98 
3001040010 — 075 іпїо 1.0010 | 4in 4%in 5%in Yin 29ein 4%in 1in Vain біп %%ein | Mi0xi00mm Green = 48PW99 
380 to 510 Ib 0.75 in to 1.00 in 4in 4%in 5%in біл 2%in 4%in Tin Ип бі. Mein 36 x 4 in Red Mason 56131 
46010 62518  0.75into1.00in | 4in 4%іп 5%in п 2%in 4%in din Ип біп ‘ein 36x 4 in White Mason 56132 
500 to 750 Ib 0.75іпі0112іп! 5.75in 5%in 8%in біп 2%in 6%in 1%in іп 7 Йіп "ein %х4іп White Mason 56133 
75010 100018 0.75іп101.00іп/ 5./5іп 5%іп 8 йіп п 2%in бп 1%іп Жіп 7 іп sin Yex4in Blue Mason 5XR50 
940 їо 12501. 0.75 іпїо 1.00іп | 575in 5%in 8%in “win 2%in 6%in 1%in іп 7Йіп Asin lex4in Gray Mason 56136 
1240 10 165018 0./5into 1.00 in | 5./5in 5%іп 8%in “Yin 234in 6%in 1%in іп 7 Йіп Asin Yex4in Black Mason 56137 
157510210018 0.75іп1о1.00іп | 6.625 in 5 іп 8 іп Asin 3%in 7 йіп 1%in %in 776in віп 36 x AV» in Yellow Mason 5XR51 
1990 to 2650 Ib 0.75 into 1.00in | 6.625 in 5%іп 8%in Asin 3%in 7 йіп 1%in біп 776in Asin 36 x 4% in Red Mason 56140 
Ai il " Internally 
lo Higher- 
ОС Nitrile Low-Profile Floor Leveled 1 
Adjustable Jack 15D910 Inclination SECRS 
3ECP3 
= A ae. 
Mounts/Vibration e 
NEOPRENE NITRILE 
Isolators Thread Bolt Load Нет Pkg. Load ltem Pkg. 
" Size file Adj Dia, L E: ns d L Capacity No. Qty. H L Capacity No. Qty. 
і і ow Profile Adjustable Leveler with Stu 
Neoprene provides better equipment Sin  — 2i | Yen 2i 50-120 Ib. 150900 4 | %in 2in 140-3601. 150906 4 
stability. Nitrile provides greater vibration MI2— 5in ——  3Xeim| іп 3 Mein 120-240 b. 150902 4 | iin 3 %c 360-1360]. 150907 4 
damping. Mi6  5in  — i Zein) iin 4 %ein 340-840 1b. 150903 4 | 1 Vein 4 Yin 1,360-3,000 ib. 150008 4 
DEZ UE EU S шыга 25 
E il i ы 1 ts in = ^e in Vain 16 IN ,200-2 3 16 In 16 In. ,900- 7, ; 
Low Profile—Provide low-profile level Leveling Mount, Hi her Floor Inclination 
ing and isolation with attachment stud M12 k — 5.5 in — 750-2400 b 3ECP6 — 1 — — — — 
and hardware M16 it in Т — 6 in — 2400-5400 Ib 3ECP7 1 | біп -- 1600-3600]b 3ECP3 1 
: M20 4п бє - 6 in — 5400-8000 Ib IE 1| біп — 3600-7200 Ib EM 1 
" inati M24 4іп 9Ye  — 6 in —~8000-10,800 1b ЗЕСР9Ө 1 | біп -- 7200-10,800]b 3ECP5 1 
Higher-Floor Inclination— Leveling Mount 
Automatically compensate for floor L М2 ма" Е pam ке! - Tin -- 500-1,00І. ЗЕСР2 1 
eveling Mount, Internally Levele! 
unevenness up to 4°. Include 2 nuts and Mi2^ 5i 4 — | Tin — 750-2700 Ib 3ECR7 i| 7n — 500-18001b — 3ECRi 1 
2 washers. М16х15 Тіп 4%  — 9 in — 2700-3200 Ib 3ECR8 1 = —  — — 
M тп йс | 945m —— — 8801-7200 ЗЕН Ти — 8007200 ЗЕН 1 
= i " in ^6. — .125 in — = E in — -/ 
Internally Leveled—Provide up to 1 M24  7in 104 = 9 in = 1200-144001b  3ECT2 1 |9.3/5bin -- /200-144001b 3ECR5 1 
height adjustment. Include 1 nut and 1 M30 7n 17 — | 9875i — 14,400-18,0001b 3ECT3 1 19875іп 277 14,400-18,000 Ib 3ECRG — 1 
washer. Mi6 Тіп 4%" - = = = 9 in — 1800-2700 lb ^ 3ECR2 1 


Adjustable Wedge Mounts/Vibration Isolators 


Adjust within 1/1000" 
accuracy by wrench or 


Bolt-On—Permanent attachment lets equip- 


ment move freely on flooring. Include bolt, nut, 


socket head. Choose and washer. 
neoprene for better equip- 
ment stability, nitrile for 


greater vibration damping. stability when placed u 


Freestanding—Provide lateral and longitudinal 


nder equipment. 


NEOPRENE NITRILE 
Max. Max. 
Thread Bolt Steady Item Steady Item L w 
Size Length L w H Load No. H Load No. Freestanding 
Bolt On 4V&in 2%ein |1 
M16 6in 4 V5 in 4 V5 in 29: in  7200lb 3ECVO 2 віп 4500 Ib 3ECV2 5%in 21% |1 
M16 біп 5 in 5 in 2%in 10,80010:0  3ECWÍ 2%in 68001 SECV3 4%” 91У6іп |2 
М20 біп 6 ein 6 еіп | 217/6іп 14,40016. —3ECW2 | 2 еіп 990016 3ECV4 hn  3%in |1 
M20 6in 7TVein 9%ein | 3%sin 18000lb 3ECW3 Svein 14,40015 ЗЕб\5 Тіп тіп |1 
M24 8in 91 6іп 7 Zin З іп  39,000lb ЗЕСМ4 3 Vb in 18. 000107 — 3ECVG gein 7 Zin |2 
M24 8in 111%6іп 15 іп | 379: in 90,000Ib  3ECW6 | 3 %2in 13, 20016 3ЗЕС/8 it'Wein 15% іп |3 
А А А M ез 
Leveling Mounts/Vibration Isolators *MAS9oN Il 
Leveling Mounts— Stud Mounts—Machine Wedge Jack Mounts— 


Machine rests on full 
surface of mount. 


rests on lower-leveling 
nut and washer. 


Load Base Bolt Item 
ES acit Dia. i н Length L No. on uneven floors. Through-hole 
eveling Mount - Leveling Range up to %" i DAT 
500 Ib 35i din 35i = 46076: |0 bolting. 3Y2"W. 
1000 Ib біп 6./5іп біп — 56028 
4000 Ib 6i 6.75іп біп — 56029 
12,000: 8іп 10і!  8in — 56030 
Stud Mount- Leveling Range up to 2" "ш. 
ао = Д. зымын 
in ІП ІП = 
100b — 33m  5in in ЖҮН? 2LVN5 
$0015 — 8 4-138 nbn A ANNS 
4 In In in 8 
Net Jack Mount - Leveling Range up to 36" Wedge Jack 
— 3in — біп 2LVN2 Mount 
20, OOD = VA = An 2LVN3 2LVN3 
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Provide rigid support. Mating 
parts with spherical seats allow 
automatic adjustment up to 7? 


Leveling Mount 
5C028 


Airloc 


Freestanding 
3ECT4 


Neoprene Leveling 
Pads Top and Bottom 


Nitrile Damping 
Pads Top and Bottom 


Max. Max. 

Steady Item Steady Item 
H Load No. H Load No. 
Varin 450010» ЗЕСИЗ [2 17% іп 200010 ЗЕСТА 
27% in 900010  3ECU4 |2 17% іп 400010: ЗЕСТ5 
2952 in 14,400 1b 48RH30 | 3%cin 990015 48RH29 
3 in 13,500 Ib ЗЕСИ5 |2 19% іп 660010 ЗЕСТб6 
37% in 25,000 1b ЗЕСИ6 |2 19% іп 14,000 Ib ЗЕСТТ 
75 in 39,600 Ib 3ECU8 |3 "іп 18, 00010 3ECT9 
7992 їп 90,0001b -3ECV1 | 47іп 43,0001b 3ECU2 
MN 

T MASON  20Uzi4 

Neoprene < 


Seismic 
Restrained Mounts 


High-capacity, low-deflection (up to 0.15") floor 
mounts designed for earthquake zones feature 
all-direction, fail-safe steel housings. Provide 
high-frequency noise isolation of equipment. 
Excellent for truck and mobile applications. 


Capacity Color Item 
Range Mark D H w No. 
01052518 Green 3 2%in 4%in 200714 
0 to 1000 Ib White 3 2%in 4% in 200715 
010210010 Red 3% 2%іп 6 іп 200716 
0 їо 350016 White 3%" 2%іп 6 “in 200717 


MATERIAL HANDLING 
Vibration Isolators & Pads 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Cylindrical Vibration Isolators 


Isolators are compression-mounted to control noise, vibra- 
tion, and shock. 50 durometer, natural rubber pads are 
chemically bonded to steel with superior abrasion resis- 
tance and high tensile strength. Grade 5 screws are clear, 


Note: Not for wall- or ceiling-suspended installations. Not suitable for 
excess exposure to oil, grease, and solvents, or temps. over 150°F. 


Max. Load 
Downward Max. Load 


zinc-plated. Compression Sideways Cylinder Thread Thread Item 
а р (һ.) Shear (Ib.) Dia. H Length Size No. 
Max. Load Male Threads Both Ends 
Both Ends Downward Мах. Load 7 1 Yin біп Bin 8-32 2ММ75 
Compression Sideways Cylinder Thread Thread Item 20 3 Yin Win in 8-32 2NNZ6 
(Ib. Shear (Ib.) Dia. Н Length іе No. 40 6 Yin Yin Ain 14-20 2ММ77 
= Female Threads Both Ends 40 6 Min Yin %in Мбхі 2ММ78 
25 5 Yin Yin — 8-52 2NPD2 45 8 lin Tin “іп 96-18 2ММ79 
55 8 Тіп Tin  — %6-18  2NPD3 50 9 Ті Ain Фіп 34-20 2МРА1 
Female Threads 165 55 2in 1%in — 36-16 2NPD5 50 9 lin “in ^in M6x1  2NPA2 
Top End, 170 40 Tin fin --  M8x125 2NPD7 50 9 lin Жіп Жіп 96-18 2МРАЗ 
Male Threads 170 40 1%in in = 6-18 — 2NPD6 50 9 lin “іп %in M8x1.25 2NPA4 
180 45 2in ІЗІП — 36-16 — 2NPD4 75 12 Thin Ain Фіп 34-20 2МРА5 
Bottom End 210 30 iin Ип — 1420 — 2NPD8 15 12 {nin Ain Yin 96-18 2NPAG 
720 140 3 іп 2in — 15-13 — 2NPD9 75 12 їйїп Ain Эіп M8x1.25 2NPA7 
Female Threads Top End, Male Threads, Bottom End 80 15 1%іп Tin іп 9-18 2NPA8 
Male Threads. 1 1 Ain біп Фіп 8-52 2МРЕЇ 125 20 {Asin Tin Yin 618 2МРА9 
d 20 3 Ain “in win 8-52 2NPE2 125 20 1%віп Tin Yin M8x1.25 2NPC1 
Bottom End 31 4% Фіп nin іп  V-20 2МРЕЗ 125 20 {sin iin %in  %-16 2МРС2 
50 15 lin Жіп Фіп -20 2МРЕД 125 20 1% віп iin Эіп Мї0х 1.50 2NPC3 
50 15 lin Ип Yin  M6x1 2МРЕ5 165 55 2in 1%in %in %-16 2МРС5 
55 8 lin Tin %in 918 2МРЕб 180 45 2in 1%in %in %-16  2NPC4 
55 8 lin Tin Эіп M8x1.25 2NPE7 370 90 2in Ain 1T%in 36-16 2МРС6 
75 25 lin Ип Фіп 7-20 — 2NPE8 370 90 2in Жіп TYéin Mi0x 1.50 2NPC7 
Male Threads 80 15 Тіп Tin Жіп 96-18 —2NPE9 460 155 2%in іп 1йіп %-6 — 2NPC8 
Both End 125 20 Tin Tin %in 96-18 2МРР1 720 140 37 іп 2%in Twin 9-13 2NPC9 
OTVENES 125 20 Twin iin %in M8x1.25 2NPF2 720 {403 %in 2%in Тіп M12 x 1.75. 2NPDÍ 
165 55 2in 1%in %in 36-16 2МРЕ5 Male Threads Top End 
165 55 2in T9sin %in Mi0x 1.50 2NPF6 60 — lin “іп “іп 9618 2МР03 
180 45 2in 1%in %in %-16 2NPF3 80 — T%in Tin Зіл 9618  2NPG1 
180 45 2in 1%in %in Mi0x 1.50 2NPF4 80 = T%in Tin іп М8х 1.25 2NPG2 
720 140 3 іп 2%in 1 йіп 7-13 2МРЕТ 125 — Tin Tin Жіп 96-18 —2NPG4 
Male Threads 720 140 3¥%in 2%in 1 іп M12x 1.75 2NPF8 125 — Tin Tin іп M8x125 2NPG5 
Top End Male Threads, Bottom End 310 — 2in Ain 1%in 9-16 2NPG6 
op En 20 = Wein віп “in 7-20 2NPF9 310 — 2in Жіп 1 іп Mi0x 1.50 2NPG7 
Vibration XR 
Z ТА 
Isolation Pads І woustres 
Pads protect equipment Туре A—Have a 3ECN7 


from shaking and are 


cemented steel plate 
designed for use when 


between a bottom super 


Airloc 


3ECK4 


machines are bolted to waffle pad and top 1⁄4" H = А 
ihe floor. ооа Vibration Isolation Pads 
NEOPRENE Type B—Have a Profile neoprene provides best isolation; flat 


neoprene provides better equipment stability. 


Pad modules are easy 

to cut to size. Self- 
gasketing waffle pattern 
helps contain spills and 
improves suction and 
grip. 

Mini Super W 
Pads—Provide 46" max. 


3A"-dia. center hole 
for bolting, no top fric- 
tion pad. Includes 3⁄4" 
neoprene isolation 
washer cemented to a 
Steel washer. 


NEOPRENE AND CORK 
2 honeycombed 


Nitrile provides greater vibration damping. 


Precut Pad Packs—Provide 4 points of support. 
Include 4 primary pads and 4 shim pads. Use 

metal shim between pad surfaces to compensate 
different heights of equipment. 


Elastomer Sheets—Reduce noise and vibration 
of equipment. Use whole or cut sheets to custom 


deflection. neoprene sheets are Sizes. 
i Max. 
Super W Pads—Provide d к а а Steady Пет Pkg. 
Ув" max. deflection. granulated cork core. —— -—— TN Qty. 
еоргепе Elastomer Sheets 
NEOPRENE AND STEEL NITRILE PADS 19'⁄sin “in 58psi ЗЕСІ7 1 
Oil-resistant pads are 19!Vein  1in 87 psi 3ECN2 1 
For concentrated loads tf i fi EID in 1 in ЁРЕ ЗЕТ 1 
200723 i reat tor applications ^sin 38 іп psi 
522. Nikale Pad such as heavy machines ps SUEDE сұра: 19 "иеп 3936 п іп 116 081  3ECLB 1 
соргепе «ок i x with small legs or formed t0 oil p 191/віл %іп — 464 psi SECNE 1 
em g. j Sure то оп, grease, or 39%in %in 464psi 3ECN7 1 
L w H Мах Steady Load No. шу 5һееі metal legs without asoline 8 39 іп Тіп  464psi ЗЕСМ9 1 
Neoprene - Mini Super W 2" x 2" Modules 45 Duro. a bottom surface. 9 : 19 1%6іп in  464psi ЗЕСРІ 1 
4in 4in 36 in 720 Ib 40973 2 Neoprene Precut Pad Packs - Pkg. of 4 
біп біп 36 in 1620 Ib 50022 1 Item Pkg. 2in 2in Yin 85000 ЗЕСІЗ 4 
{Bin  18in іп 180 per 2x2 40972 1 L w Н Max. Steady Load Мо. Qty. 4 in 4in Vein 25000 ЗЕСК5 4 
Neoprene - Super W 2" x 2" Modules 45 Duro. Neoprene and Steel - Type B 4in Yin 20,000) 3ECL4 4 
21П 2 in % їп 180 Ib 21/В4 2 4in 4in Tin 800 Ib 2LVP7 1 біп біп Min 35,00010 3ECL5 4 
Зіп Зіп Y in 45 psi 2LVR5 2 біп 4 in Tin 1200 Ib 40974 1 8in 8in Yin 90,000]b  3ECL6 4 
4 in 411 % in 720 Ib 2LVR6 2 6 in 6 in Tin 1800 Ib 2LVP9 1 Neoprene Precut Pad Packs - Pkg. of 8 
біп біп % їп 1620 Ib 2LVR7 1 8in 8in Tin 3200 Ib 2LVR1 1 2in 2 in isin 100010 ЗЕСК4 8 
18іп  18in Яіп 180 per 2x2 5XR47 1 il0in  10in Tin 5000 Ib 2LVR2 1 6in 6in Vein 40001. — 3ECK6 8 
Neoprene - Super W 3" x 3" Modules 60 Duro. Neoprene and Cork 8 in 8in ein 10,000 lb  3ECK7 8 
3in 3in Y in 00 Ib 200718 2 21п 2in Тіп 200 Ib 50027 2 Nitrile Elastomer Sheets 
біп біп % їп 2400 Ib 200719 2 Зіп Зіп Тіп 450 Ib 46076 2 191/6іп %in  232psi ЗЕСМ4 1 
18іп  18in іп 600 per 3x3 20UZ20 1 411 4in Tin 800 Ib 40977 2 191/6іп-39%9іп “іп — 232 psi 3ECN3 1 
Neoprene and Steel - Type A біп біп Тіп 1800 Ib 5XR49 1 "191; in in  232psi  3ECN6 1 
4in 4in Tn 800 Ib 2LVP1 1 12in  12in Tin 7200 Ib 5C026 1 39%in tin 232psi  3ECN5 1 
біп 4in Tin 1200 Ib 40975 1 18in 18іп Тіп 16,200 Ib 50025 1 Nitrile Precut Pad Packs - Pkg. of 4 
6in 6in ТИ 1800 Ib 2LVP3 1 Nitrile Pads (Highest Oil Resistance) 2in 2in Yin  3500Ilb — 3ECKB8 4 
8in 8in ТИ 3200 Ib 2LVP4 1 6in 6in Ye in 7200 Ib 200221 2 4in 4in Ип 80000 3ЕСК9 4 
10і  10in iin 5000 Ib 2LVP5 1 18in  18in Увіп 200 psi 200722 T біп біп Min 14,000lb ЗЕСІЛ 4 
10 in 12in 1Йіп 6000 Ib 2LVP6 1 18 in 18 in іп 280 psi 200723 1 8in 8 in Ип 280000  3ECL2 4 
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А MATERIAL HANDLING 
ыы ессве Leveling Jacks & Mounts 


CAD 


Veni 


Leveling Jacks 


Designed for permanent installation, 
these screw-style jacks hold platforms 
and portable equipment in place and 
keep them stabilized. Typically, for use 
with work platform applications. Include 


folding crank handle. SÁW 
Min. Height Max. Extended 4IRYS 
Cap. Overall Below Equip Height Below Screw Item company ine” = 
ЕЗІП к) rome п.) Ешір тате fin) Tavel S ES | 2KMA7 H 
ў in ^in ^in in tainless Stee 
5,000 1b 26 in 4% in 21 % in 17in Stainless Steel 2KMA8 Boltless Leveling Mounts 
5,000 Ib 30 in 4 іп 25 іп 21in Chrome 2KMA6 


500018 30in A^ in 25 ^in iin Stainless Steel КМА Level-It™—Choose from steel, nonskid steel, stainless steel, and Delrin® base. 
ев Grainger.com® for additional leveling mounts. 


PolyMount™—Polyglass-filled nylon base is corrosion-resistant. Lag 
holes allow permanent floor mounting. For washdown applications. See 
Grainger.com® for additional leveling mounts. 


Load Item 
1XEX1 аге Dia. H Hex Capacity Base Finish No. 
evel-It 
7-20 
tin os?5in __2 iN 200 Ib ТЕТІГІ Stainless Steel АТРМ/8 
ЛЕ Ў їп 750 Ib Steel w/ Non-Skid Pad —— Yellow Zinc 4МҮН2 
11/41п Pin 375016 Black Oxide 20KK61 
0.875 in ye in 3750 Ib Steel Yellow Zinc 26377 
Ain  — 375016 Nickel 26378 
siw 1%in 11 zn Au Delrin(R) w/ Non-Skid Pad КЕ ow ine ae 
In 8 In | elow ZInc 
p 253008 un win 8001 Stee! w/Non-SkdPad — Nicke ATVES 
E 52 
Ya in 700 Ib Delrin(R) Yellow Zinc — 4NYU4 
Threaded Tube Ends 1.125 in — 7 $000 b Yellow Zinc — 25379 
| А y in 5000 Ib Steel Nickel 26380 
Material is glass-fiber reinforced polyamide based (РА) technopolymer. Resistant | 1% am yop Delri(R] W П-И Рай NIC NEN I CH 
to solvents, oils, grease, and other chemical agents. Standard execution. Brass 125in Xin 3750 Ib Steel w/ Non-Skid Pad —Yellow Zinc 4МҮН4 
boss, threaded pass-through hole. Black matte finish. — Hin 37501 Nicke ATVFA 
ROUND SQUARE п 6000 1b Yellow Zinc 20381 
Tube Outside Load Item Outside Load Item зуп 1.25 in zn 5000 D Steel a ET ET 
Wall Size Brand Dia. Capacity No. Dia. Capacity No. * a А наа : 
1 in Thread Si 1.375 in — in 1200 Ib Бен) w/ Non-Skid Pad Stainless Steel — ATPX8 
079m Elsa | T75i 1232]  29AU9D — — — — Zin ^ 450010 ^ ^ Steelw/Non-Skid Pad ^ YellowZinc 4МҮН5 
36-16 Thread Size ; = Tein — 740015 Yellow Zinc — 26383 
0.065 in S&W 1.5 іп 1,500 Ib 1XEY1 1¥%insq 1,500 Ib 1XEX1 1.5in “Tein 7400 Ib Steel Nicke 26384 
А Elesa — — — 1.5 іп 1,344 lb — 29AU81 n. in ТІП b Black Oxide TA 
35-13 Thread Size 3 in ‘ein 555 "m ellow Zinc 
S&W | 15in 1500  iXEY2 | 1%insq 1,5008 1ХЕХ? 4.625 in sin вео — Steel w/ Non-Skid Pad Nicke 4ТУЕЗ 
0065in 54М/ 2in 20000 1ХЕҮ4 | 2insq 2,0000 1ХЕХб iVein 5550 Ib Stainless Steel W? Stainless Steel — ANYJ3 
Elesa | 15п 1,200 29AU85 | — — — - Non-Skid Pad 
on — =— ЕБ = The 1900 ER win 18750 Tin 20001 Steal Yellow Zine 28385 
эт treed & esa = = — 1.5іп 1,440 — 29AU82 M osn in 1000 Ib Stainless Steel Stainless Steel 14H426 
read Size 
0.079 in Elesa 1.181in — 1,0080 — 29AU77 | 1.378in —1,344lb 29А075 2%in 1375in ‘Ain 6000 Ib Stainless Steel Stainless Steel 149429 
3 Нева | 1.654in  1,1201b 29А079 = = = M20 везе таш a mi 
E i 4 | 161П ее ellow ZInc 
Етте Saw | їзп 1500 xea ene ob DEG E 1.625 in Tyr in — 740015 Stainless Steel Stainless Steel 14Н430 
f Elesa 15in _ 11200  29AU86 | 1.5in 1,344lb  29AU83 ) | ! | 
0079in аза 17517  12321b 29AU88 T — = Pdl ШШ 2in T¥%in ^ 20,000 Steel Yellow Zinc 149425 
012m 584 = = = T%insq 1,0018 1ХЕХ5 %-16 
: S&W = = = 2insq 2,0000 1ХЕХ8 14375 n ІП 400016 Nylon OlearZinc — 4TRX4 
34-10 Thread Size 2in ` % in 4000 Ib y Stainless Steel 4TRY9 
0.065in Нева 15in __ 11200  29AU87 | 15in 1,7921:  29AU80 Bin Ain 30001b — мору Мотка Раа „Clea 210 ATTAS 
0.079 in Elesa 1.75 in 1,232 lb — 29AU89 — — — " in 1.6875іп iin 3750 Ib y Stainless Steel — ATTD5 
: S&W = EE = 21 2,0001: ХЕХ -11 
012i — а E = = a ET IE PAUSA 3in “1587510 Ит 50001 m Clear Zinc — 4TRX7 
z ; | ~- 1875in іп  60001b yion Clear Zinc — ATRY1 
ІЗІНШЕ вів ^in 9.9375 inv in 4500 Ib Nylon w/Non-Skid Pad Clear Zinc — 4TTC2 
0.079in Нева | 1.181in 1,008lb —29AU76 | 1378in 1,440 29А074 XA 
M12 Thread Size 4in 2m isn  75001b Stainless Steel —. ATRZ7 
„29790 ав: esa | 1.654in 1,1200! 29А078 | 1.181in 1,0080 294072 Sin Fm Tsin 10,000 Ib Nylon Clear Zine — АТВҮ5 
read Size 2 
0.079 іп Elesa — — = 1.181 іп 1,008 10 29А/73 Біп 3.3125 іп 1% іп 7500 10 Nylon w/ Non-Skid Pad Stainless Steel 4TTE3 
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MATERIAL HANDLING Scan. Order. Done. == 
Leveling Mounts Details on page A1. 


2G416 Ж. 4TVG7 5VM95 


1XEV2 4NYE5 


< 


Standard Leveling Mounts with Bolts 


Stabilize equipment with a 10° to 15° swivel in every direction. Leveling mounts with studs include jam nuts. 


Base Bolt Load Item Base Bolt Load Item 

Dia. H Length Hex Capacity Base Finish No. Dia. H Length Hex Capacity Base Finish No. 

Level-It 34-10 Thread біле | | . 

7-20 Thread Size _ 21п {sin 74001 Stee Yellow Zinc 20369 
1.25 in Yo in 200 Ib Delrin(R) Yellow Zinc 20416 3.5 іп 2in {s in 7400 Ib Nickel 26370 
1.25 in Yin 200 Ib Stainless Steel 1XEV8 2in {sin 740018 316 Stainless Steel Stainless Steel 14H411 

IE EE NN Ye Mekel — 2038? $m НЕН БЕТІНЕ ТЕСЕ 

25 in ^ in D icke in ^s in on-Skid Pa tainless Steel 

125in Жіп 1000 Ib Stainless Steel —— Stainless Steel 14H397 3.625 in 5i 1%ein 5500 Ib Stainless Steel, stainless Steel 1XEV6 

125in ип —-2001b_~—Deltin(R) W/ Stainless Steel ATVG7 — Non Skid 
Non-Skid Pad 2in {sin 7400 Ib Steel, Non-Skid Nickel 14H395 
hi 2.0625 in 1.25 in Yin 750 Ib Steel, Non-Skid Yellow Zinc 20402 4 in 1%e in 1800 Ib Delrin(R) Yellow Zinc — ANYP1 
: ; ; Stainless Steel, ; 3" 4in {s in 1800 Ib Stainless Steel 4NYR8 
125in Яп 750 Non-Skid Stainless Steel 1XEV2 ssim біп Т/еіп 74001 Stee Yellow Zinc 4NYE9 
1.25 in Yo in 1000 Ib Steel, Non-Skid Nickel 14H391 i 4 in {rsin _ 74001 Stainless Steel Stainless Steel 4NYF8 
2.5 in Ye in 1000 Ib . Stee Yellow Zinc — 4NYES 4in {sin 7400 Ib __ Ѕіве Nickel 4NYG7 

3.1875 in 2.5in win 1000 Ib ^^ Stainless Steel Stainless Steel 4NYF4 4in {sin 740018 316 Stainless Steel Stainless Steel 14H406 

25in Yin 1000 lb 2316 Stainless Steel Stainless Steel 14H398 ; ; Delrin(R) w/ ; 
set Б! 25i vin — 780b _ Ste Non-Skid_— Yellow Zne aTVC2 Ain — Vin 1000  Non-Skid Pag Yellow Zinc АМҮРӘ 
6-16 Thread Size 5.625 in ; ; Stainless Steel, ; 
Tin ein 300 1b Dein) Yellow Zinc 26417 4in 16 in 5500 b Non-Skid Stainless Steel 4TVE4 
2in Ув in 300 Ib Stainless Steel 1XEV9 4in {Ts іп 5500 Ib Steel, Non-Skid Yellow Zinc — 4TVC6 

2.875 in 2in іп 3750 Ib Steel Yellow Zinc 20363 1-8 Thread Size 

і 2 in ye in 3750 lb 303 Ѕїајпіеѕѕ Steel Stainless Steel 20389 5.375in 35in 1%іп 20,000 Ib Steel Yellow Zinc 26371 

2in 3$ in 37500 — Steel ickel 20364 5.5 in 35in  1%in 15.0000 се Non-Skid Yellow Zinc — 26407 

2 in 56 іп 375010 316 Stainless Steel Stainless Steel 149399 3.5 in 1%іп 20,000 Ib Ы Nickel 14H396 

2in іп 300 Ib Delrin(R) w/ Yellow Zinc — ATVG2 6.125in 425in 1%іп 20,000 Stee Yellow Zinc — 4NYF1 

2in іп 300 Ib Non-Skid Pad Stainless Steel 4TVG8 7.875 in 9n 1%іп 20,000 Ib Stainless Steel Stainless Steel 4NYG1 

2 5 ! HE S 
3in in 56 in 2800 Ib S SEES Steal, Stainless Steel 1XEV3 4" 6in 1% in 20,000 Ib Sa Seal Yellow Zinc 4МҮҒ2 
Tin yin 2800 Ib Yellow Zinc 26403 8in біп 1%іп 15,000 Ib Non-Skid Stainless Steel 4TVE6 
y" -Ski 

TA 2іп %in 280018: 5166, Non-Skid Nickel 14H392 8in 1%in 2000018 Stainless Steel Stainless Steel 4NYG2 
4in ye in 300 Ib Delrin(R) Yellow Zinc — ANYN7 9875in  8in 1%in 20,000 Ib Stee Yellow Zinc — ANYF3 

4.875 in —4in іп 3750 Ib Stee Yellow Zinc — ANYEG 8in 1%іп 20,000 lb 316 Stainless Steel Stainless Steel 14H410 

й 4in іп 3750 Ib Nickel 4NYG4 10 in 8in 1%in 15,00010 Steel, Non-Skid Yellow Zinc — 4TVC9 
4in іп 3750 Ib 316 Stainless Steel Stainless Steel 14Н401 M8 Thread Size 
4 in іп 300 Ib Delrin(R) w/ Yellow Zinc ANYP6 1.25 in win 750 Ib Steel, Non-Skid Yellow Zinc — ANYL1 
4in % in 300 Ib POEM Stainless Steel 4NYT4 1 20625in 55 in Ysin 750 Ib Sines "ad Stainless Steel ANYL8 
5in 4in 56 in 2800 Ib Non-Skid ` Stainless Steel 4TVE1 M10 Thread Size 
4in іп 2800 Ib н Yellow Zinc — ATVC3 б ; 2in іп 3750 Ib Stee Yellow Zinc — ANYJ6 
din %in 2800] Steel, Non-Skid ііі: 410020 1% 2875in —Sin in 37501 316 Stainless Steel Stainless Steel 14H414 
2 4.125 in Зіп 34 in 4000 Ib Nylon Clear Zinc ДТТЕб M12 Thread Size nn 
5.125in  4in 3A in 4000 Ib y Clear Zinc — 5VM98 3125i — 210 Эд in 5000 Ib Stee Yellow Zinc 4МҮ/7 
15-13 Thread Size э] - 7» VEI ЖЕНЕ m ` 2i ЕДІ 3009 р 818 5 ainless Steel Stainless Steel үз 
in 4 in D А ellow Zinc Cu in ^ in teel, Non-Ski ellow Zinc 
B r Delrin(R) т i i 
2in % in 700 Ib Stainless Steel 1XEW1 3.25 in ; ; Stainless Steel, ; 
3425in 2i — Xin 500016 Stee Yellow Zinc 2G365 2п Яп 37501 Non-Skid Stainless Steel 4МҮМІ 
d 2in 3A in 500018 303 Stainless Steel Stainless Steel 20390 M24 Thread Size 
2 in 3^ in 5000lb — — Steel Nickel 26366 4 4.25іп 4.25іп 1% in 20,000 Ib Steel Yellow Zinc — ANYK2 
2in % in 500018 316 Stainless Steel Stainless Steel 14H402 Low Profile | 
2 in Ya in 700 Ib Delrin(R) w/ YellowZinc — 4TVG3 ¥%-16 Thread Size 
2in 3A in 700 Ib Non-Skid Pad Stainless Steel 4TVG9 . 4.0625in  3in J in 2000 Ib Steel — Clear Zinc — 5VM94 
825in  2in Яп 37500 Stainless Steel, Stainless Steel 1XEVA 2 зт %in 16000 Steel w Anti Clear Zinc — ATRP1 
x ; 4 = 4.4375 іп Т 
2in % in 3750 Ib ; Yellow Zinc 20404 б ; ; Stainless Steel w/ ; 
mA ^in Vin 5000 Ib Steel, Non-Skid Nickel 14Н303 2% Зіп Зд in 150010 Anti-Vibration Pad Stainless Steel 4TRU8 
Ы 4 in yi in 700 Ib Delrin(R) Yellow Zinc — 4NYN8 32-13 Thread Size 
4in 34 in 700 Ib Stainless Steel 4МҮНб 4.0625in 3in Эд іп 3500 Ib Stee Clear Zinc — 5VM95 
; 4in Эд in 5000 Ib Steel Yellow Zinc 4NYE7 2" ; ; ; Stainless Steel w/ ; 

5.125 in — fin % in 5000 Ib Stainless Steel Stainless Steel 4NYF6 7487510. біп in 3000 Ib Anti-Vibration Pad Stainless Steel 4TRUS 
4in in 5000 Ib Stee Nickel 4NYG5 40625in 3in Yin 3500 Ib Steel — ClearZinc | 4TRH6 
4in 34 in 5000 Ib 316 Siess Steel Stainless Steel 149403 3' 4.4375 in Зі Hin 3000 Ib Steel w/ Ant Clear Zine | 4TRR6 

A p : 3 к Қ 
4п Яп 7000  Non-SkidPag Yellow Zinc — ANYPT . A0625in 3in iin  35001b Stainless Steel Stainless Steel_4TRN2 
525in ап Яп 37501 Stainless Steel, Stainless Steel 4TVE2 ^ дазтеп зіп ип — 30005 — eel Anti Clear Zinc | 4TRT3 
4in % іп 3750 Ib Steel, Non-Skid Yellow Zinc — 4TVC4 56-11 Thread Size 
4in % in 3750 Ib d Nickel 4TVD3 9" біп 74 in 4500 Ib Steel w/ Anti- Clear Zine — 4TRP6 
5 3 512510 4 in 3A in 5000 Ib Nylon Clear Zinc 5VNO1 7.4375 in 5 Vibration Pad 
36-11 Thread Size ES i А tainless Steel w/ i 
2in Жіп 600b  Siee VelowZic 26357 27 __6п Яп 45000 Anti-Vibration Pad Stainless Steel АТАМА 
3.25 in 2 іп A in 200 b 303 Stainless Steel 5 AS 5 ее CE 3' 4.0625in 3Зіп Bin 5000 Ib " Steel ClearZinc — 5VM96 
` in біп b tee! icke " ; ; ; teel w/ Anti- ; 
2in еіп 60000 316 Stainless Steel Stainless Steel 14H404 4 7495п  6in Яп 4000 Vibration Рай Сеат по АТАТ6 
2in іп 12001 penh w, Yellow Zinc — 4TVG4 
3.375in 2in ип 4500 Stainless Steel, ^ Stainless Steel 1XEV5 


20" 2in 76 in 4500 
2in Ain 6000 
4in 76 in 1200 


b 
b Yellow Zinc 20405 
р 
р 
4in 7 in 1200 Ib 
b 
b 
b 
b 
b 


Steel, Non-Skid Nickel 14H394 


pim Qu ww | FIND MORE ONLINE 


Stainless Steel 4NYR7 
i 4in 7% in 6000 Steel Yellow Zinc 4МҮЕ8 ^ fi n Р) H e 
5.25 in —4i e 6000 Se Steal SNYE Can't find it here? Go to Grainger.com today to see our 
4in іп 6000 Stee Nickel 4NYG6 full selection of over 1.5 million products and the services 
4 in “іп 6000 316 Stainless Steel Stainless Steel 14H405 А А I 
5375n “іп Zein 4500 Steel, Non-Skid Yellow 2іпс 4TVCS and solutions to help you get it done! 
5" 8.25 іп біп T%ein 10,000 ІҺ Nylon Stainless Steel 4ТТІ4 
1222 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SHELVING & STORAGE 


1-800-GRAINGER (472-4643) Freestanding Metal Shelving 

Choose the Right Shelving 

DUTY RATING SHELVING STYLE 

Light-Duty Open units do not have back or side panels, so items on their shelves 

e Hold lightweight supplies in offices or industrial areas where the shelving units сап be seen from all sides. 

would not be subject to impacts or abuse. Closed units have back and side panels that prevent items from 

Medium-Duty falling off their shelves. 

e Generally are sturdier and can hold heavier items than light-duty shelving units. SHELVING CONFIGURATION 

Suitable for storing tools, equipment, and supplies in industrial settings. Starter indicates the shelving unit can be used as a standalone unit, or 

Heavy-Duty it can be expanded with one or more add-on shelving units to create a 


* Sturdier and can hold heavier items than light-duty or medium-duty open metal D unir peen x А 5 
shelving units. Add-On indicates the shelving unit can attach to compatible starter 


or add-on units to build a multi-unit system. Each add-on unit shares 
posts with the unit it connects to, which saves space compared to 

. placing multiple standalone units side by side. 

* Bolt together and provide more strength and rigidity than open metal shelving Standalone indicates the shelving unit cannot be expanded with 


UU aL SIGUE Loue | add-on shelving units, but multiple standalone units can be placed 
* Hold dies, fixtures, jigs, and other very heavy equipment. side-by-side, if desired. 


* Used in industrial facilities for storing heavy tools, equipment, and supplies. 
Extra-Heavy-Duty 


6-Shelf 
Closed 


Open Starter Unit Closed Add-On Unit 


IHallowell 


5-Shelf 


tennsco| ope Antimicrobial Medium-Duty Metal Shelving 
a Solid shelves adjust on 11⁄2" centers = 14-да. posts; 22-да. shelves 


Light-Duty Standalone = 84" overall height = Light gray antimicrobial powder-coated finish 
Metal Shelving Antimicrobial finish stops damaging, odor-causing bacteria, mold, and mildew from growing. 


Helps keep the shelving clean for schools, hospitals, and other areas that must maintain high 
standards of cleanliness. Clips anchor and support the shelves on their posts, and the clips 
can be moved to adjust the height of the shelves on the posts. 


= 250-10. capacity per shelf (based on evenly distributed loads) 
= Gray solid shelves adjust in 1" increments 
= 72" overall height 


. OPEN CLOSED 
= 16-ga. posts; 22-ga. shelves Starter | Add-On | Starter Add-On 
Include braces that bolt to the posts to stabilize them and help Overall Overall Load Capacity Item Item Item Item 
prevent swaying. Clips anchor and support the shelves on their verus s per Shelf No. No. мо. но. 
posts, and the clips can be moved to adjust the height of the 12in 375 Ib 146781 140782 14P339 14P340 
shelves on the posts. 48 in 18 in 375 Ib 146783 140784 14P341 14P342 
24 in 350 Ib 146785 146786 14P343 14P344 
OPEN CLOSED 12 іп 500 Ib 140775 146776 146787 146788 
Overall Overall Item Item 36 in 18 in 500 Ib 146777 146778 14P335 14P336 
Width Depth No. No. 24 in 500 Ib 146779 146780 14P337 14P338 
6-Shelf Units 8-Shelf Units 
| 12in 39ҒМ57 39FM63 12 in 375 Ib 146757 146758 140769 140770 
36 in 18in 39ҒМ58 39FM64 48 in 18 in 375 Ib 146759 146760 1467711 146772 
24 in 39FM59 39FM65 | 24 in 350 Ib 146761 146762 140773 140774 
5-Shelf Units Ч 12in 500 Ib 146751 14С752 140763 146764 
І 12 in 39FM54 39FM60 36 in 18 in 500 Ib 140753 146754 146765 146766 
36 in 18in 39FM55 39FM61 | 24 in 500 Ib 146755 146756 146767 140768 
24 in 39FM56 39FM62 *Based on evenly distributed loads. 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. =S 
Freestanding Metal Shelving Details on page А1. 


Hallowell кез] 
Medium-Duty Open and Closed Shelving 


= 87" overall height Braces bolt to posts to stabilize them and 
= Solid shelves adjust on 1" centers help prevent swaying. Clips anchor and 
= 14-ga. posts support the shelves on their posts, and the 
= Medium gray powder-coated finish Clips can be moved to adjust the height of 
= Shipped unassembled the shelves on the posts. 
OPEN CLOSED 
Load Starter Add-On Starter Add-On 
Overall Overall Capacity Shelving Item Item Item Item 
Width Depth рег Shelf* Gauge Brand No. No. No. No. 
8-Shelf Units 
12 in 375 Ib 22ga Hallowe! 1BHL5 1BKL4 1BLL5 1BLT1 
400 Ib 20ga Hallowe! 1BLB4 1BLD4 1BLV1 1BLX1 
48 in 18 in 375 Ib 22 да Hallowe! 1BHL6 1BKL5 1BLL7 1BLT2 
450 Ib 20ga Hallowell 1BLB5 1BLD5 1BLV2 1BLX2 А S 
эдт 3508 22ga Hallowell | 1BHL7 | 1BKL6 | 1BLL9 | 18173 Open Starter Unit Closed Add-On Unit 
500 Ib 20ga Hallowe! 1BLB6 1BLD6 1BLV3 1BLX3 
12 in 500 Ib 22ga  Hallowe| 1BGL5 1BJL4 1BLK1 1BLP5 CLOSED OPEN 
800 Ib 20ga  Hallowe| 1BLA4 1BLC4 1BLU1 1BLW1 Load Standalone | Standalone 
36 in 48 in 500 Ib 22ga Hallowe! 1BGL6 1BJL5 1BLK2 1BLP7 Overall Overall Capacity Shelving Item Item 
800 Ib 20да  Hallowe| 1BLA5 1BLC5 1BLU2 1BLW2 Width Depth per Shelf* Gauge Brand No. No. 
24 in 500 Ib 22ga  Hallowe| 1BGL7 1BJL6 1BLK3 1BLP9 8-Shelf Units 
800 Ib 20ga Hallowe! 1BLA6 1BLC6 1BLU3 1BLW3 12in 375 Ib 22 ga Hallowell 39K809 39K754 
6-Shelf Units 400 Ib 20 ga Hallowell 39K827 39K772 
12 in 375 Ib 22ga Hallowell 1BHL2 1BKL1 1BLK8 1BLR7 18 in 375 Ib 22 ga Hallowell 39K810 39K755 
400 Ib 20да  Hallowe| 1BLB1 1BLD1 1BLU7 1BLW7 48 in 450 Ib 20 ga Hallowell 39K828 39K773 
48 in 18 in 375 Ib 22ga  Hallowe| 1BHL3 1BKL2 1BLL1 1BLR8 | 350 Ib 22 ga Hallowell 39K811 39K756 
450 Ib 20да  Hallowe| 1BLB2 1BLD2 1BLU8 1BLW8 24 in 500 Ib 20 ga Hallowell — 39K774 
24 in 350 Ib 22ga  Hallowe| 1BHL4 1BKL3 1BLL3 1BLR9 800 Ib 20 ga Hallowell 39K829 — 
500 Ib 20ga  Hallowe| 1BLB3 1BLD3 1BLU9 1BLW9 12 in 500 Ib 22 ga Hallowe 39K806 39K751 
12 in 500 Ib 22ga Hallowe! 1BGL2 1BJL1 1BLJ6 1BLN8 800 Ib 20 ga Hallowe 39K824 39K769 
800 Ib 20ga  Hallowe| 1BLA1 1BLC1 1BLT7 1BLV7 36 in 18 in 500 Ib 22 ga Hallowe 39K807 39K752 
36 in 18 in 500 Ib 22 да Hallowe! 18613 1BJL2 1BLJ8 1BLP1 800 Ib 20 ga Hallowe 39K825 39K770 
800 Ib 20ga Наоме! 1BLA2 1BLC2 1BLT8 1BLV8 24 in 500 Ib 22 ga Hallowe 39K808 39K753 
24 in 500 Ib 22ga Наоме! 1BGL4 1BJL3 1BLJ9 1BLP3 800 Ib 20 ga Hallowe 39K826 39K771 
800 Ib 20да Hallowell 1BLA3 1BLC3 1BLT9 1BLV9 6-Shelf Units 
5-Shelf Units ў 12 in 375 Ib 22 ga Hallowe 39K803 39K748 
375 Ib 22 да Hallowe! 18618 1BJL7 1BLK4 1BLR2 400 Ib 20 ga Hallowel 39K821 39K766 
12in 400 Ib 20ga Hallowe! 1BLA7 1BLC7 1BLU4 1BLW4 48 in 18 in 375 Ib 22 ga Hallowel 39K804 39K749 
500 Ib 22 ga ennsco 9К424 8Y608 8UR51 8Y609 450 Ib 20 ga Hallowel 39K822 39K767 
650 Ib 20 ga ennsco 9W723 8CL89 — 9WD06 24 in 350 Ib 22 ga Hallowel 39K805 39K750 
375 Ib 22ga Hallowell 1BGL9 1BJL8 1BLK5 1BLR4 500 Ib 20 ga Hallowel 39K823 39K768 
48 in 18 in 450 Ib 20ga  Hallowe| 1BLA8 1BLC8 1BLU5 1BLW5 12 in 500 Ib 22 ga Hallowel 39K799 39K745 
500 Ib 22 ga ennsco 8CLP4 9LA96 9PP43 8CLR1 800 Ib 20 ga Hallowel 39K818 39K763 
650 Ib 20 ga ennsco 8CJU8 8CL90 9CLY8 8N794 36 in 18in 500 Ib 22 ga Hallowel 39K801 39K746 
350 Ib 22ga Hallowe! 1BHL1 1BJL9 1BLK6 1BLR6 800 Ib 20 ga Hallowel 39K819 39K764 
24 in 450 Ib 22 ga ennsco 8CLP5 8CLP7 9МН98 80675 24 in 500 Ib 22 ga Hallowel 39K802 39K747 
500 Ib 20ga Hallowe! 1BLA9 1BLC9 1BLU6 1BLW6 _ 800 Ib 20 ga Hallowe 39K820 39K765 
550 Ib 20 ga ennsco 8CL87 8X965 8N793 9WYP4 5-Shelf Units 
1,000 lb 200а ennsco 9ЕҮК0 — 9МН92 91 А94 121п 375 Ib 22 ga Hallowe 39K796 39K742 
12 in 500 Ib 22 да Hallowe! 1BFL8 1BHL8 1BLH9 1BLN2 400 Ib 20 ga Hallowe 39K815 39K760 
150 Ib 22 ga ennsco 9МН95 9NU62 8CLP8 9WC86 48 in 18 in 375 Ib 22 ga Hallowe 39K797 39K743 
800 Ib 20ga Hallowe! 1BKL7 1BLB7 1BLT4 1BLV4 450 Ib 20 ga Hallowe! 39K816 39K761 
500 Ib 22ga Hallowe! 1BFL9 1BHL9 1BLJ2 1BLN4 24 in 350 Ib 22 ga Hallowe 39K798 39K744 
36 in 18in 150 Ib 22 ga ennsco 8CLP3 8RHN9 8CLP9 8RHPO 500 Ib 20 ga Hallowe 39K817 39K762 
800 Ib 20ga Hallowe! 1BKL8 1BLB8 1BLTS 1BLV5 12 in 500 Ib 22 ga Hallowe 39K793 39K739 
850 Ib 20 ga ennsco 8CJU6 8CL88 9PRA1 94729 800 Ib 20 да Hallowe 39K812 39K757 
500 Ib 22ga Hallowe! 1BGL1 1BHV8 1BLJ4 1BLN6 36 in 18 in 500 Ib 22 ga Hallowe 39K794 39K740 
24 in 700 Ib 22 ga ennsco 9MH96 8PGR9 8CLRO 9PP46 800 Ib 20 ga Hallowe 39K813 39K758 
800 Ib 20 ga ennsco 8CJU7 94730 94059 8TKE1 24 in 500 Ib 22 ga Hallowe 39K795 39K741 
800 Ib 20ga Hallowe! 1BKL9 1BLB9 1BLT6 1BLV6 800 Ib 20 ga Hallowe 39K814 39K759 
22 ga 20 ga 
Overall Overall Overall Pkg. Item Item 
Width Depth Height Qty. Brand No. Shelf Cap. Color No. Shelf Cap. Color 
Solid Shelves 
T 1 ennsco 39FM66 250 Ib Gray — — — 
12 іп 1" 5 Hallowell 1BNL4 500 Ib Dark Gray 1BPL1 800 Ib Dark Gray 
1916" 1 ennsco 1LYR9 150 Ib an 9PRA3 1,000 Ib Gray 
Ти" 5 Hallowell 1BNL5 500 Ib Dark Gray 1BPL2 800 Ib Dark Gray 
36 in 18 іп 154g" 1 ennsco 1LYT1 750 Ib an 8CLM9 750 Ib Gray 
1 ennsco 1LYT7 450 Ib an 9DYH4 850 Ib Gray 
1 1 ennsco 39FM68 250 Ib Gray — — — 
24 in 1” 5 Hallowell 1BNL6 500 Ib Dark Gray 4CPP2 800 Ib Light Gray 
19e 1 ennsco 1LYT2 700 Ib an 8X967 800 Ib Gray 
12 in 1 5 Hallowell 1BNL7 375 Ib Dark Gray 1BPL4 400 Ib Dark Gray 
19e 1 ennsco 1LYT3 500 Ib an 9HNE4 650 Ib Gray 
48 in 18in 1 5 Hallowell 1BNL8 375 Ib Dark Gray 4CPP3 450 Ib Light Gray 
a 4946" 1 ennsco 11ҮТ4 500 Ib an 9A735 550 Ib Gray 
24 in 1 ennsco 1LYT5 450 Ib an 8RHN6 550 Ib Gray 
Ventilated Shelves 
12 in 1 ennsco 86262 450 Ib Medium Gray — — — 
36 in 18 in 1 ennsco 9KFE8 450 Ib Medium Gray == == — 
24 in 454g 1 ennsco 86263 400 Ib Medium Gray — — — 
12 in 1 ennsco 9GMY4 300 Ib Medium Gray — — — 
48 in 18 in 1 ennsco 86264 300 Ib Medium Gray — — — 
24 in 1 ennsco 8ZHY8 250 Ib Medium Gray = = = 
* Based on evenly distributed loads. 
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SHELVING & STORAGE 
Freestanding Metal Shelving 


DENIOS- 


THE HAZMAT PRO* 


Spill-Containment Medium- 
Duty Open Metal Shelving 


= 84" overall height 

a 16-ga. posts and shelves 

Lipped solid shelves contain spills or leaks to help prevent contamination of 
items or surfaces below them, making these units suitable for storing small 
containers of liquids in industrial areas. Include braces that bolt to their 
posts to stabilize them and help prevent swaying. Clips anchor and support 
the shelves on their posts, and the clips can be moved to adjust the height 


of the shelves on the posts. 


Starter Add-On 
Overall Overall Item Item 
Width Depth Load Capacity per Shelf No. No. 
36 in 24 in 250 Ib 4UEC2 4UEC4 
20 ga 18 ga 
Overall Overall Item Shelf Item Shelf 
р Width — ——— Depth No. Cap.* No. Cap.* 
Additional Solid Shelves Ё = ER E "es 
36 in 18 in 4CPP1 800 Ib 4CPP5 1,200 Ib 
36 in 24 in 4СРР2 800 Ib 4CPP6 1,250 Ib 
48 in 18 in 4CPP3 450 Ib 4CPP7 900 Ib 
48 in 24 in 4CPP4 500 Ib 4CPP8 900 Ib 


* Based on evenly distributed loads. 


Heavy-Duty H-Post Metal Shelving 


= 14-ga. posts 


= Shelves adjust in 112" increments 


= Powder-coated finish 


High-capacity H-posts allow use of full shelf width and are common between 
adjoining units to reduce cost, and assembly and installation time. Shelves 
are box-formed at front and back with triple-flanged sides for added strength. 
Included compression shelf clips add to overall unit capacity. 


OPEN CLOSED 
Load Starter | Add-On | Starter | Add-On 
Overall Overall Overall Capacity Shelving Item Item Item Item 
Height Width Depth perShelf* Gauge No. No. No. No. 
8-Shelf Units 
18 in 800 Ib 20 ga 40215 | 4GZV7 | 4GZY2 | 4GZY4 
36 in 1200 Ib 18 ga 4HAJ2 | 4HAJ4 | 4HAL8 | 4HAM1 
24 in 1250 Ib 18 ga 4HAJ3 | 4HAJ5 | 4HAL9 | 4HAM2 
120 in 18 in 450 Ib 20 ga 4GZW8 | 4GZX1 | 4GZZ5 46777 
1200 Ib 18 ga 4HAK5 | 4HAK7 | 4HAN2 | 4HAN4 
48 in 500 Ib 20 ga 4GZW9 | 4GZX2 | 4GZZ6 1460778 
24 in 800 Ib 20 ga 4GZV6 | 4GZV8 | 4GZY3 | 4GZY5 Open 
1250 Ib 18 ga 4HAK6 | 4HAK8 | 4HAN3 | 4HANS Starter 
48 in 800 Ib 20 ga 4GZN2 | 4GZN4 | 4GZR8 1460711 Unit 
1200 Ib 18 ga 4HAA8 | 4HAC1 | 4HAES | 4HAE7 
36 in 800 Ib 20 ga 4GZN3 | 4GZN5 | 4GZR9 | 4GZT2 
84 in 24in 900 Ib 18 ga 4HAD3 | 4HAD5 | 4HAF9 | 4HAH2 
1250 16 18 ga 4HAA9 | 4HAC2 | 4HAE6 | АНАЕВ 
18in 450 Ib 20 ga 4GZP5 | 4GZP7 | 46202 140714 
48in | 900 Ib 18 ga 4HAD2 | 4HAD4 | 4HAF8 | 4HAH1 
24in 500 Ib. 20 ga 4GZP6 | 4GZP8 | 4GZU3 | 46705 
6-Shelf Units wa d Dra Baar eee ЖЕ 
1вїп —800 lb 20 ga 4GZV1 | 4GZV3 | 4GZX7 | 4GZX9 
36 in 1200 Ib 18 ga 4HAH7 | 4HAH9 | 4HAL4 | 4HAL6 
24in 1250 Ib 18 ga 4HAH8 | АНАЛ] | 4HAL5 | 4HAL7 
КЕТЕ іп 00 2004 | AGZW4 46246 | 407,71 46773 
1200 Ib 18 ga 4HAK1 | 4HAK3 | 4HAM7 | 4HAM9 
48 in 500 Ib 20 ga 402115 | 4GZW7 | 4GZZ2 | 46274 
24 in 800 Ib 20 ga 4GZV2 | 4GZV4 | 4GZX8 | 4GZY1 
1250 Ib 18 ga 4HAK2 | 4HAK4 | 4HAMB | 4HAN1 
18 in 800 Ib 20 ga 40717 | 46719 | 4GZR4 | 4GZR6 
1200 Ib 18 ga 4HAA4 | 4HAAG | 4HAE1 | 4HAE3 
36 in 800 Ib 20 ga 40718 | 4GZN1 | 4GZR5 | 4GZR7 
84 in 24 in 900 Ib 18 ga 4HAC8 | 4HAD1 | 4HAF5 | 4HAF7 
1250 Ib 18 ga 4HAAS | 4HAA7 | 4HAE2 | 4HAE4 
: 18in 450 Ib 20 ga 4GZP1 | 4GZP3 10777 | 46719 
48 in n 900 Ib 18 ga 4HAC7 | 4HAC9 | 4HAF4 | 4HAF6 
24 in 500 Ib 20ga  4GZP2 | 4GZP4 | 4GZT8 | 46201 
.5-Shelf Units UT ral EE "an NE 
| 18 іп — 300 Ib 20 ga 4GZU6 | 4GZU8 | 4GZX3 | 4GZX5 
36 in 1200 Ib 18 ga 4HAH3 | 4HAH5 | 4HAK9 | 4HAL2 Closed 
24 in 1250 Ib 18 ga 4HAH4 | 4HAH6 | 4HAL1 | 4HAL3 Add-On 
120 in 18in 450 Ib 20 ga 4GZV9 | 4GZW2 | 4GZY6 | 4GZY8 - 
1200 Ib 18 ga 4HAJ6 | 4HAJ8 | 4HAM3 | 4HAMS Unit 
48 in 500 Ib 20 ga 4GZW1 | 4GZW3 | 4GZY7 | 4GZY9 
24 in 800 Ib 20 ga 4GZU7 | 4GZU9 | 4GZX4 | 4GZX6 
1250 Ib 18 ga 4HAJ7 | 4HAJ9 | 4HAM4 | 4HAM6 
800 Ib 20 ga 40713 | 4GZL5 | 4GZP9 | 4GZR2 
18in 900 Ib 18 ga 4HAC3 | 4HACS | 4HAE9 | 4HAF2 
36 in 1200 Ib 18 ga 40772 | 4HAA2 | 4HAD6 | 4HAD8 
84 in 24 in 800 Ib 20 ga 4GZLA | 46716 | 4GZR1 | 4GZR3 
1250 Ib 18 ga 4HAA1 | 4HAA3 | 4HAD7 | 4HAD9 
18 in 450 Ib 20 ga 4GZN6 | 4GZN8 | 4GZT3 140715 
48in og in 500 Ib 20 ga 40747 | 4GZN9 | 46774 | 46716 
900 Ib 18 ga 4HAC4 | 4HAC6 | 4HAF1 | 4HAF3 


Hallowell 


Open shelving includes sway braces 
and closed shelving includes 18-ga. 
side, and 24-ga. back panels for 
enhanced stability. 


Open 
Add-On 
Unit 


Closed 
Starter 
Unit 
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SHELVING & STORAGE 
Freestanding Metal Shelving 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find additional Storage Rack Decking information on page 1228. 


Heavy-Duty Open and Closed Shelving 


= 14-ga. posts; 18-ga. shelves 

Shelves are box-formed at front and rear, 
with triple-flanged sides and welded 
corners for maximum strength. Beaded 
front post allows use of full shelf width. 
Angle back posts bolt together when 
adding units; quick, easy assembly. 


Open Starter 
Unit 


Closed 
Starter Unit 


Double Swinging 
Doors 


1220 GRAINGER. 


ШТ 


ACCESSORIES FOR CLOSED SHELVING 


Vertical Shelf Dividers—Clip into shelves using nylon fasteners 
to provide additional organization. 


Double Swinging Doors—Create cabinet-like storage. Include 
chrome-finish handle with built-in cylinder key lock for 3-pt. posi- 
tive locking. 


Closed Base Strips—Close the gap between floor and bottom 


shelf to prevent dirt and debris from accumulating under shelving. 


IHallowell 


STANDALONE SHELVING 
a Intermediate shelves adjust 

in 112" increments 
= Steel shelves, gray powder-coated finish 
Durable shelving provides adjustable storage 
with access from all four sides. Top and bottom 
shelves are triple-flanged on all sides and bolted 
for maximum strength and stability. Units include 
four angle posts. 


OPEN CLOSED 
Starter Add-On Starter Add-On 
Overall Overall Load Capacity Item Item Item Item 
Width Depth per Shelf * No. No. No. No. 
8-Shelf Units 
12in 750 Ib 1BLF4 | 1BLH4 | 1BLZ1 | 1BNL1 
48 in 18 in 900 Ib 1BLF5 | 1BLH5 | 1BLZ2 | 1BNL2 
24 in 900 Ib 1BLF6 1BLH7 1BLZ3 1BNL3 
12in 1,100 Ib 1BLE4 1BLG4 1BLY1 1BML1 
36 in 18 in 1.200 Ib 1BLES 1BLG5 1BLY2 1BML2 
24in 1,250 Ib 1BLEG TBLG6 1BLY3 1BML3 
- 6-Shelf Units 
12in 150 Ib 1BLF1 1BLH1 1BLY7 1BML7 
48 in 18 in 900 Ib 1BLF2 1BLH2 1BLY8 1BML8 
24 in 900 Ib 1BLF3 1BLH3 1BLY9 1BML9 
12in 1,100 Ib 1BLE1 1BLG1 1BLX7 1BLZ7 
36 in 18 in 1,200 Ib 1BLE2 1BLG2 1BLX8 1BLZ8 
24 in 1,250 Ib 1BLES 1BLG3 TBLX9 1BLZ9 
- 5-Shelf Units 
12in 750 Ib. 1BLE7 1BLG7 1BLY4 1BML4 
48 in 18in 900 Ib 1BLE8 | 1BLG8 | 1BLY5 | 1BMLS 
24 in 900 Ib 1BLE9 1BLG9 1BLY6 1BML6 
12in 1,100 Ib 1BLD7 1BLF7 1BLX4 1BLZ4 
36 in 18in 1,200 Ib 1BLD8 1BLF8 1В1Х5 1В175 
24 іп 1,250 Ib 1В109 1BLF9 1BLX6 | 1В176 
OPEN CLOSED 
Open Add- Standalone | Standalone 
On Unit Overall Overall Load Capacity Item Item 
Width Depth per Shelf * No. No. 
8-Shelf Units 
12 in 400 Ib 1BLR1 — _ 
750 Ib 39K790 39K845 
1 А 450 Ib 1BLR3 — 
Ann agin 900 Ib 39K791 | 39K846 
24 in 500 Ib 1BLR5 — 
900 Ib 39K792 39K847 
12i 800 Ib 1BLN1 — 
1100 Ib 39K787 39K842 
n А 800 Ib 1BLN3 — 
Bin 18in 1200 Ib 39K788 | 39К843 
24 in 800 Ib 1BLNS — 
1250 Ib 39K789 39K844 
T-Shelf Units 
12in 400 Ib 1BLP4 — 
48 in 18 in 450 Ib 1BLP6 = 
24 in 500 Ib 1BLP8 — 
12in 800 Ib 1BLL4 — 
36 in 18 in 800 Ib 1BLL6 — 
24 in 800 Ib 1BLL8 — 
6-Shelf Units B 
12in 150 Ib 39K784 39K839 
48 in in КТ 
Closed Add- 24 іп 900 Ib 39K786 39K841 
On Unit 12 in 1100 Ib 39K781 39K836 
36 in 18 in 1200 Ib 39K837 
24 in 1250 Ib 39K783 39K838 
‘5-Shelf Units 
12 in 400 Ib 1BLN7 — 
750 Ib 39K778 39K833 
А А 450 Ib 1BLN9 — 
ш 1811 900 Ib 39K778 | 39К834 
24 in 500 Ib 1BLP2 — 
900 Ib 39K780 39K835 
mm 800 Ib 1BLK7 — 
1100 Ib | 39K775 39K830 
А 1 800 Ib 1BLK9 — 
20 н 1200 Ib 39K776 | 39К831 
24i 800 Ib 1BLL2 — 
in 32— 
Overall Overall Item 
De| Hei М, No. 
“Vertical a If Dividers, rs 
1BRL4 
Vertical Shelf 12in oir TBRL5 — 
Dividers Overall Overall Item 12 in 1BRL6 
Width Height No. біп 1BRL7 — 
“Double Swinging Doors 18 іп 9 in 1BRL8 | 
36 іп 84 in 1BTL4 12 in 1BRL9 
‘Base Strip, Pkg. of 10 6in 1BTL — 
36 “іп 3in 1BTL6 24 in 9in 1BTL2 
47 Үзіп Зіп 1BTL7 12in 1BTL3 


* Based on evenly distributed loads. 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Freestanding Metal Shelving 


Find additional Storage Rack Decking information on page 1228. 


1XEC2 
ә 
Veril 
Corrosion-Resistant 
Open Metal Shelving 
a 72"H units with 4 shelves 
= 18-ga. posts and shelves 
Units resist rusting when used in kitchens, laboratories, and other environments where 
they will get damp or wet. Include posts and shelves and are not enclosed with back or 
side panels, so items stored on the shelves can be viewed from all sides. Freestanding 
units provide space for organizing and staging tools, supplies, and inventory. Efficiently 
utilize vertical space in work areas and storage areas without having to mount shelving to 


5-Shelf Closed a wall. 


Overall Overall Item 
Width Depth Load Capacity per Shelf * No. 
18 in 600 Ib 1XEC2 
24 in 600 Ib 1XEC4 
18 in 600 Ib 1XEC3 
24 in 600 Ib 1XEC5 


36 in 
48 in 


* Based on evenly distributed loads. 


Each shelf has an additional 
channel-formed stiffener 
welded to the underside of 
the shelf to prevent flexing 
5-Shelf Open under heavy loads. 


EGUIPTO |Найоууе!! 
Heavy-Duty V-Stud Metal Shelving Se 


; StrongHold 
= 84" overall height 
= 14-ga. posts and 18-ga. shelves Extra-Heavy-Duty 
V-stud shelf reinforcements offer more protection against shelf H 
deflection (or sagging) than standard shelf clips when heavy items are Bolted Metal Shelving 


placed on the shelves. Include braces that bolt to the posts to stabilize | " Shelves adjust in 1" increments 
them and help prevent swaying. V-stud shelf reinforcements anchor = 14-да. steel shelves, gray 
and support the shelves on their posts, and the studs can be moved to powder-coated finish 


adjust the height of the shelves on the posts. = 5 shelf levels 
Standalone units bolt together and 
OPEN CLOSED provide more strength and rigidity than 
Load Starter | Add-On | Starter | Add-On open metal shelving units with lower duty 
Overall Overall Capacit Item Item Item Item i i ij 
Width реріһ рег Shell * Color No. No. No. No. levels. Able to hold dies, fixtures, jigs, and 
7-Shelf Units other very heavy equipment. Sturdy posts 
700 lb ^ Gray | 36G076 | 366101 mE | 366064 provide a frame for the shelves which 
, : 7001b Putty | 366077 | 36G102 | 366033 360065 
36in — 18in —70016 pie 366078 366103 366034 366066 | 201 onto the posts. 
700 Ib Red | 366079 360104 | 366035 360067 
5-Shelf Units SH Е МЗ За Чай ed ee IE Overall ^ Load Capacity Shelf Adjustment Item 
500 Ib Gray | 36G092 | 36G113 | 36G040 | 36G060 Overall WxD Height per Shelf * Increments Post Gauge Brand No. 
12in 50010 Putty | 366093 | 36G114 360041 360061 SERAIS 84 in 2,800 Ib Tin 13 ga Hallowel 30LV88 
50010 Blue | 366094 360115 366042 366062 3,000 Ib 1 in 14 ga Edsa 7E504 
42 in 500 Ib Red | 366095 | 366116 360043 | 366063 72i 1,200 Ib Tin 12 ga Strong Hold 16A412 
500 lb ^ Gray | 366056 | 366080 | 36F987 360044 3,000 Ib Tin 12 ga Durham Mfg 16D703 
18 in 500b Putty | 366057 360081 | 36F988 360045 48 in x 18 in "m 2.600 Ib Tin 13 ga Hallowe 30LV89 
50010 Blue 360058 | 366082 | 36F989 | 366046 3,000 Ib 13 in 14 ga Edsa 7Е510 
500 Ib Red | 366059 360083 | 36F990 360047 96 in 3,000 Ib Tin 12 ga Durham Mfg 160706 
6500 (тау | 366117 360125 360072 | 366105 Tain 1,600 Ib Tin 12 ga Strong Hold 16A413 
12 in 6501b Putty | 366118 | 36G126 | 366073 360106 3,000 Ib 1in 12 ga Durham Mfg 160704 
65010 Blue | 366119 360127 360074 | 366107 48 in x 24 in 841 2,500 Ib Tin 13 ga Hallowe 301/90 
650 Ib Red | 366120 | 366128 | 36G075 | 366108 hn 3,000 Ib 13 in 14 ga Edsa 7Е511 
7001b Gray 360096 | 360121 | 366048 360088 96 in 3,000 Ib Tin 12 ga Durham Mfg 160707 
36 in 18 in 7001 Putty | 366097 | 36G122 360040 | 366089 7 in 2,000 Ib Tin 12 ga Strong Hold 16A414 
700 lb ^ Blue | 366098 | 36G123 | 366050 360090 3,000 Ib 1in 12 ga Durham Mfg 160705 
700 Ib Red | 366099 | 366124 | 36G051 | 366091 60 in x 24 in 841 2,300 Ib Tin 13 ga Hallowe 30LV91 
72100 ^ Gray | 36G084 | 366109 360024 | 366068 n 3,000 Ib 13 in 14 ga Edsa 7E513 
24 in 721 lb Putty | 366085 | 36G110 | 366025 | 366069 96 in 3,000 Ib Tin 12 ga Durham Mfg 160708 
721 lb ^ Blue 360086 360111 360026 360070 T2inx24i М1 2.000 Ib iin 13 ga Hallowe! 301/92 
72110 Red | 366087 360112 360027 | 366071 nem m 3,000 Ib Tin 14 ga Edsa 7514 
* Based on evenly distributed loads. * Based on evenly distributed loads. 
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Boltless Shelving Details on page А1. 


SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. ЕШ 


Boltless & Bulk Rack Decking Options 


ADDITIONAL DECKING 

Bulk Storage and Boltless Storage Racks are avail- 
able with or without decking. Additional decking can 
be ordered separately on Grainger.com®. 


ADDITIONAL SHELF LEVELS 
NO DECKING PARTICLEBOARD DECKING LAMINATE DECKING Additional shelves increase the available volume 
Allows for customization of Economical choice for heavy Laminate surface bonded to a Vd М ШШ ire opes par 
decking based on need. load storage. Durable, smooth particleboard core provides a smooth ашаге Гоо! OL Storage: 
solid surface. Meets or finished surface that is easy to clean BEAM PROFILE 
exceeds ANSI-M2 standards. апа moisture-resistant. Angle: A common L-shaped beam profile that 


provides good load carrying capability across differ- 
ent duty ratings depending on material gauge. 
Channel: C-shaped profiles provide the greatest 
load carrying capacities for heavy and extra-heavy 
duty shelving depending on material gauge. 

Low Profile: Light- & medium-duty beam profile 
with low overall height that maximizes vertical 


WIRE DECKING RIBBED-STEEL DECKING storage space access. - 
Z-Beam: Z-shaped profile balances strength and 


Wire-mesh design allows a clear view of Provides extra strength and rigidity for heavy Е 3 А 
inventory and prevents accumulation of dirt, load storage. Ribs create a space to grab birds E E оше d 
oil, and debris. It also maximizes the efficiency packages easily without pinching fingers. p р g 9 


space than angled beams and the ability to flush 


of sprinkler systems and allows better air mount decking. 


circulation and light penetration. 


Light-Duty Boltless Shelving 


= 5 shelves Suitable for basic storage of 
= 14-ga. steel shelves; starters have 14-ga. relatively lightweight items. 
posts and add-ons have 16-ga. posts 


STARTER ADD-ON 
Overall Overall Overall Load Capacity Item Item 
Height Width Depth per Shelf * Beam Profile No. No. 
‘Wire Decking 
12 in 600 Ib Low Profile 44P731 44P732 
15 in 600 Ib Low Profile 44P733 44P734 
36 in 18 in 600 Ib Low Profile 44P735 44P736 
24 in 600 Ib Low Profile 44P737 44P738 
30 in 600 Ib Low Profile 44P739 44P740 
36 in 600 Ib Low Profile 44P741 44P742- 
18 in 550 Ib Low Profile 44P747 44P748 
84 in 42 in 24in b Low Profile 44P749 44P750 
30 in 550 Ib Low Profile 44P751 44P752 
36 in 550 Ib Low Profile 44P753 44P754 
12in 500 Ib Low Profile 44P755 44P756 
15in b Low Profile 44P757 44P758 
өп — Min О Low Profle МР1 ЫРЫ | 
in Low Profile p Р 
30 in 500lb Low Profile | 44Р763 44P764 Sorten age on 
а 36 in b  LowProfile | 44Р765 |  44P766 » 4 angle posts » 2 T-posts 
olid Steel Deckin А А 
g vu — TBem n ДАРТ 5 shelf levels 3 shelf levels 
15in 750 Ib Z-Beam 44P769 44P770 
36 in 18 in 750 Ib Z-Beam 44P771 44P772 STARTER ADD-ON 
24 in 700 Ib Z-Beam 44P773 44P774 Overall | Overall Overall Load Capacity Item Item 
30 in 600 Ib Z-Beam 44Р775 44Р776 Height Width Depth perShelf* Beam Profile No. No. 
36 in 600 Ib Z-Beam 44P777 44P778 18 in 600 Ib Low Profile 39ҒМ01 39FM99 
12 in 600 Ib Z-Beam 44P779 44P780 36 in 500 Low Profile 39ҒМ05 39FN04 
84 in 42 in 15in 600 Ib Z-Beam 44P781 44P782 96 in 600 Ib. Low Profile 39ҒМ03 39ҒМ02 
18 in 600 Ib Z-Beam 44P783 44P784 24 in 500 Ib Low Profile — 
24 in 550 Ib Z-Beam 44P785 44P786 48 in 500 Ib Low Profile 39ҒМ07 кы 
12in 500 Ib Z-Beam 44P787 44P788 36 in 18in 600 Ib. Low Profile 39FN37 39FN36 
15in 500 Ib Z-Beam 44P789 44P790 120 in 24 in 600 Ib. Low Profile 39FN39 39ҒМ38 
48іп 18 in 500 Ib Z-Beam 44P791 44P792 48 in 18in 500 Ib Low Profile 39FN41 39FN40 
24 in 450 Ib Z-Beam 44P793 44P794 24 in 500 Ib Low Profile 39FN43 39FN42 
0 in 500 Ib Z-Beam 44P795 44P796 Open Deck 
‘Particleboard Decking 12in 600 Ib Low Profile 36K401 36K407 
2in 600 Ib Low Profile 36K430 36K431 15in 600 Ib. Low Profile 44P682 44P683 
15 in 600 Ib Low Profile 44P707 44P708 36 in 18 in 600 Ib Low Profile 36K408 36K409 
36 in 18 in 600 Ib Low Profile 36K432 36K433 24 in 600 Ib. Low Profile 36K410 36K411 
24 іп 600 Ib .- Low Profile 36K434 -36K435 30 in 600 Ib Low Profile 44P684 44P685 
30 in 600 Ib Low Profile 44P709 44P710 36 in 600 Ib. Low Profile 44P686 44P687 
- 36 in [р Low Profile 44P711 44P712 12 in 550 Ib Low Profile 44P688 44P689 
12in 550 Ib Low Profile 44P713 44P714 15 in 550 Ib Low Profile 44P690 44P691 
‘15 in [р Low Profile 44P715 44P716 84 in 42 in 18 in Low Profile 44Р692 44Р693 
84 in 42 in 18 in 550 Ib Low Profile 44P717 44P718 24 in 550 Ib Low Profile 44P694 44P695 
24 in Ib Low Profile 44P719 44P720 30 in Low Profile 44Р696 44Р697 
30 in 550 Ib Low Profile 44P721 44P722 36 in 550 Ib Low Profile 44P698 44P699 
36 in [р Low Profile 44P724 12 in 500 Ib Low Profile 36K412 36K413 
12in 500 Ib Low Profile 36K436 36K437 15in 500 Ib Low Profile 44P701 44P702 
15 in 500 Ib Low Profile 44P725 44P726 48 in 18 in 500 Ib Low Profile 36К414 36К415 
48 in 18in 500 Ib Low Profile 36K438 36K439 24 in 500 Ib Low Profile 36K416 36K417 
24 in 500 ow Profile 36K441 30 in 500 Ib Low Profile 44P703 44P704.- 
30in 500 Ib Low Profile 44P727 44P728 36 in 500 Ib Low Profile 44P705 44P706 
36 in 500 Ib Low Profile 44P729 44P730 * Based on evenly distributed loads. 
1228 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


SHELVING & STORAGE 
Boltless Shelving 


STARTER ADD-ON 
Overall Overall Overall Beam Shelving Item Post Item Post 
Height Width — Depth Profile Color — Gauge Brand No. Gauge No. Gauge 
‘Wire Decking 
5 Shelves 
12 in Low Profi Gray 14 Tennsco 44P646 14да | 44P647  16ga 
Z-Beam Gray 14 Tennsco 448040 1404 | 448010 — 16ga 
15 in Low Profi Gray 14 Tennsco 44P648 14да | 44P649 16ga 
Z-Beam Gray 14 Tennsco 44R011 14ga | 448012  16ga 
18 in Low Profi Gray 14 Tennsco 44P650 14да 44P651 16 ga 
36 in Z-Beam Gray 14 Tennsco 448013 1404 44804 — 16ga 
24 in Low Profi Gray 14 Tennsco 44P652 14ga | 44P653 16ga 
Z-Beam Gray 14 Tennsco 448015 14да | 448016 1603 
30 in Low Profi Gray 14 Tennsco 44P654 140а | 44P655 16ga 
Z-Beam Gray 14 Tennsco 448011 1404 | 448018 16ga 
36 in Low Profi Gray 14 Tennsco | 44P656 14да | 44Р657 16ga 
Z-Beam Gray 14 Tennsco 448014 14да | 448020 16ga 
12 in Low Profi Gray 14 Tennsco | 44P658 14да | 44P659 16да 
Z-Beam Gray 14 Tennsco 448041 — 14ga | 448022  16ga 
15 in Low Profile ray ennsco | ga ga 
Z-Beam Gray 14 ennsco 44R023 140а | 448024 16да 
18in Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P662 14 ga 44P663 16ga 
42 in Z-Beam Gray 14 ennsco 44R025 14 ga 44R026 16ga 
24 in Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P664  14ga | 44P665 16ga 
Z-Beam Gray 14 ennsco 44R027 1404 | 448028 16ga 
30 in Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P666 14ga | 44P667  16ga 
Z-Beam Gray 14 ennsco | 448029 140а | 448030 1604 
36 in Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P668 14да | 44P669 160а 
84 in Z-Beam Gray 14 ennsco 44R031 14 да | 448032 16ga 
12in Low Profile _ Gray 14 ennsco 44P670 14да | 44P671 16 ga 
Z-Beam Gray 14 ennsco 44803 1404 | 448034 — 16ga 
15in Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P672 14да | 44P673 160а 
Z-Beam Gray 14 ennsco | 448035 140а | 448036  16ga 
18in Low Profile _ Gray 14 ennsco 44P674 14да | 44P675  16ga 
48 in Z-Beam Gray 14 ennsco 448037 140а | 448038  16ga 
24 in Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P676 1404 | 44P677 16ga 
Z-Beam Gray 14 ennsco | 448039 14да | 448040 1604 
30 in Low Profile _ Gray 14 ennsco 44P678 1404 | 44P679 16ga 
Z-Beam Gray 14 ennsco 44R041 14 да | 448042  16ga 
36 in Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P680 1404 44P681 16 ga 
Z-Beam Gray 14 ennsco 448043 1404 | 448044 16да 
12 іп Z-Beam Gray 11 ennsco | 448045 140а | 448046  16ga 
18 in Z-Beam Gray 11 Tennsco | 448047 140а | 448048 1603 
60 in 24 in Z-Beam Gray 11 Tennsco | 448044 14да | 448050 160а 
30 in Z-Beam Gray 11 ennsco 44R051 14 ga 448052 16ga 
36 in Z-Beam Gray 11 ennsco 44R053 14 ga 448054 — 16ga 
48 in Z-Beam Gray 11 Tennsco 448055 140а | 44805 16ga 
15 іп Z-Beam Gray 11 Tennsco 448057 140а | 448058 16ga 
18 in Z-Beam Gray 11 Tennsco 448059 140а | 448060 16да 
72in 24 in Z-Beam Gray 11 Tennsco 44R061 14ga | 44R062 16ga 
30 in Z-Beam Gray 11 Tennsco 44R063 140а | 448064 16да 
36 in Z-Beam Gray 11 Tennsco 44R065 140а | 448066 16ga 
48 in Z-Beam Gra 11 Tennsco | 44R067 140а | 448068 —16ga 
elves 
18in Angle Black 4 Hallowell | 14690 14 да 14069  14ga 
24in Angle Black 4 Hallowell | 140692 14 да 140692:  14ga 
48in 30in Angle Black 4 Hallowell | 146694 14ga | 140695 14 ga 
36 in Angle Black 4 Hallowell | 1406966 14 да 1406907 14ga 
48 in Angle Black 4 Hallowell | 14698 14 да | 140699  14ga 
18 in Angle Black 4 Hallowell | 14C701 14ga | 14C702  14ga 
24 in Angle Black 4 Hallowell | 140703 140а 140774  14ga 
60 іп 30in Angle Black 4 Hallowell | 140705 140а 140706  14ga 
36 in Angle Black 4 Hallowell | 140707 14 да 140708 140а 
84 in 48 in Angle Black 4 Hallowell | 14C709 14да | 14C710 — 14ga 
18 in Angle Black 4 Hallowell | 14C711 1404 | 14C712 14ga 
24 in Angle Black 4 Hallowell | 140113 1404 1405714  14ga 
72in 30in Angle Black 4 Hallowell | 140715 1404 | 140716 14ga 
36 in Angle Black 4 Hallowell | 140717 1404 | 140718 140а 
48 in Angle Black 4 Hallowell | 140114 140а | 14C720 14 9a 
18 in Angle Black 4 Hallowell | 146721 1404 | 14С722 14ga 
24 in Angle Black 4 Hallowell | 140723 140а 140774 140а 
96 in 30 in Angle Black 4 Hallowell | 140725 140а | 14C726 14ga 
36 in Angle Black 4 Hallowell | 140727 14да | 140728 —14ga 
48 in Angle Black 4 Hallowell | 140729 140а | 14С730 14ga 
‘Solid Steel Decking 
5 Shelves 
18 in b Low Profile Light Gray 14 Tennsco | 45UW13 180а | 45UW25 18ga 
36 in 24in b Low Profile Light Gray 14 Tennsco | 45UW15 180а | 45UW27 1803 
78 in 36 in b Low Profile Light Gray 14 Tennsco 45UW17 18 ga 45UW29 18ga 
18 in b  LowProfile Light Gray 14 Tennsco | 450/19 18 да | 45UW31 18 да 
48 іп 24 in b  LowProfile Light Gray 14 Tennsco | 45UW21 180а | 45UW33 18 да 
36 in b  LowProfile Light Gray 14 Tennsco | 45UW23 18 да | 45UW35 18 ga 
.3 Shelves 
18 in b Angl Black 22 Hallowe 14L265 14 ga 14L266 14да 
48 in 24 in b Angl Black 22 Hallowel 14L267 14 ga 14L268 14ga 
30 in b An Black 22 Hallowe 14L269 14 да | 14L270 14ga 
in | ga | ga 
18 in b 146640 14 да 146641 14 да 
24 in b 146642 14 да 146643 14 ga 
60 in 30 in b 146644 14 да 146645 14ga 
36 in b 146646 14 да 146647 14 ga 
48 in b 146648 14 да 146649  14ga 
84in 18 in Ib 146650 14 да 140651 14 ga 
24 in b 146652 14 ga 146653 14 ga 
72in 30 in b 146654 14 ga 146655 140а 
36 in b 14С656 14 ga 140657 14 ga 
48 in b 146658 14 да 140659 140а 
18 in b 14C660 14 ga 146661 14 ga 
24 in b 14С662 14 ga 140663 14 ga 
96 in 30 in b 14С664 14 ga 146665 140а 
36 in b 14C666 14 ga 14667 14 ga 
48 in b 14С668 14 ga 140669 — 14ga 


* Based on evenly distributed load. 
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Medium-Duty 
Boltless Shelving 


Medium-duty units are generally sturdier and 
can hold heavier items than light-duty units. 
Boltless shelving beams have rivets that fit into 
holes on the posts to connect them, and the 
beams are tapped in place with a rubber mallet 
to ensure a tight fit. Compatible with shelving 
components from the same manufacturer. 


Wire Decking 
14C690 


Solid Steel Decking 
45UW13 
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SHELVING & STORAGE 
Boltless Shelving 


Find additional Storage Rack Decking information on page 1228. 


Particleboard 
Decking, Starter 
36K428 


Rivet Hole Connection 


Particleboard 
Decking, Add-On 
14L167 
(Supplies not included.) 
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Medium-Duty Во еѕѕ Shelving 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Load STARTER ADD-ON 
Overall Overall Overall Capacity Beam Shelving Item Post Item Post 
Height Width Depth рег Shelf * РгоШе Color башде Brand No. Gauge No. Gauge 
; Particleboard Decking 
5 Shelves 
12 in 85010 Гом Profile ^ Gray 14 ennsco 44P610 — 14ga | 44P611 16 ga 
1000 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 36K418 14да | 36K419  16ga 
15 in 85010 Гом Profile ^ Gray 14 ennsco 44P612 1404 | 44P613  16ga 
1000 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco | 44P956 14ga | 44P957  16ga 
18 in 85010 Гом Profile ^ Gray 14 ennsco 44Р614 1404 | 44P615 14ga 
36 in 1000 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 36K420 14да | 36K424 16ga 
24 in 85010 Гом Profile ^ Gray 14 ennsco 44P616 — 16ga | 44P617 160аг 
1000 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 36K421 14ga | 36K422 16ga 
30 in 85010 Гом Profile ^ Gray 14 ennsco 44P618 14да | 44P619 16ga 
1000 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 44P958 140а | 44P959 — 16ga 
36 in 85010 Гом Profile ^ Gray 14 ennsco 44P620 — 14ga | 44P621 16 ga 
1000 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 44P960 14да 44P961 16 ga 
12 in 80010 Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P622 — 14ga | 44P623 16ga 
900 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 44P962 14да | 44P963 16ga 
15in 80018 Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P624 14да | 44P625  16ga 
900 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 44P964 140а | 44P965  16ga 
18in 80018 Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P626 — 14ga | 44P627  16ga 
42 in 900 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 44P966 14да | 44P967 16ga 
24 in 80010 Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P628 — 14ga | 44P629 16ga 
900 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 44P968 14да | 44P969 160а 
30 in 80010 Low Profile ^ Gray 14 ennsco 44P630 14да 44P631 16 ga 
900 Ib 2-Веат Gray 14 ennsco 44P970 14 ga 44P971 16 ga 
36 in b Том Ргойе Gray 14 Tennsco 44P632 140а | 44P633 16ga 
b Z-Beam Gray 14 Tennsco 44P972 140а | 44P973 16ga 
84 in 12 in b Low Profile Gray 14 Tennsco 44p634 14да | 44P635 16ga 
850 Ib Z-Beam Gray 14 Tennsco 36K423 14да | 36K425 16ga 
15 in b Том Ргойе Gray 14 Tennsco 44p636 14да | 44P637 16ga 
b Z-Beam Gra 14 Tennsco | 44P974 14да | 44P975  16ga 
18 in 750102 Low Profile ^ Gray 14 ennsco | 44P638 14да | 44P639 160а 
48 in 850 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 36K426 14да | 36K427 16ga 
24 in 75010 LowProfile ^ Gray 14 ennsco 44P640 14да | 44P641 16 ga 
850 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 36K428 14да | 36K429  16ga 
30 in 750 Ib Сом Profile ^ Gray 14 ennsco 44P642 14ga | 44P643 16ga 
850 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 44P976 14 ga 44P977 16 ga 
36 in 750 Ib Гом Profile ^ Gray 14 ennsco 44P644 1404 | 44P645 16ga 
850 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 44P978 14 ga 44P979 16ga 
12in 750 Ib 2-Веат бгау 11 ennsco 44P980 1404 44P981 16 ga 
15 in 750 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco 44P982 14 ga 44P983 16 ga 
18in 750 Ib 2-Веат бгау 11 ennsco 44Р984 14да | 44P985 160а 
60 in 24 in 750 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco | 44P986 14да | 44P987 16ga 
30 in 750 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco 44Р988 — 14ga | 44P989 160а 
36 in 750 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco 44P990 71404 | 44P991 16 ga 
48 in 750 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco 44P992 14да | 44P993 160а 
12in 600 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco 44P994 — 14ga | 44P995 — i6 ga 
15 in 600 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco | 44P996 14да | 44P997  16ga 
18 in 600 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco 44Р998 14да | 44P999 160а 
72in 24 in 600 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco | 448001 1404 | 448002  16ga 
30 in 600 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco 4480043 1404 | 448004 16да 
36 in 600 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco | 448005 1404 | 448006 1604 
48 in 600 Ib Z-Beam Gray 11 ennsco 44R007 14ga | 448008 16ga 
36 in 18 in 1000 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 39FN09 1404 | 39FNO8  16ga 
96 in 24in 1000 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco 39FN11 14 да | 39FN10 — 16ga 
48 in 18 in 850 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco | 39FN13 1404 | 39FN12 1604 
24in 850 Ib Z-Beam Gray 14 ennsco | 39FN15 140а | 39FNÍ4  16ga 
4 Shelves 
36 in 24 in 1000 Ib Z-Beam Sand 14 Tennsco 33KE21 14 ga 8PK11 16 ga 
18 in 850 Ib Z-Beam Sand 14 Tennsco 9JA14 14 ga 8DH53 14 ga 
48 in 24 in 850 Ib Z-Beam Sand 14 Tennsco 9RCP7 14 ga 8DH54 16 ga 
36 in 850 Ib Z-Beam Sand 14 Tennsco 9WFW3 140а 9ATV3 16 ga 
84 in 18 in 750 Ib Z-Beam Sand 11 Tennsco 8DT18 14 ga 8DRH1 16 ga 
60 in 24 in 750 Ib Z-Beam Sand 11 Tennsco 8ZFGÜ 14 ga 8NFM7  16ga 
36 in 750 Ib Z-Beam Sand 11 Tennsco 8TUES 14 да | 8PGM7 16да 
72 in 18 in 500 -Beam an ennsco | ga ga 
36 in 500 Ib Z-Beam Sand 11 Tennsco 8DRC2 140а | 8EGD4 16ga 
3 Shelves 
18 in 770 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14114 — 14ga 14114 — 14ga 
24 in 700 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L146 14ga 141147  14ga 
48in 30 in 705 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L148 14ga 141144  14ga 
36 in 755 Ib Angle Black 16 Hallowell | 141150 14 ga 14L151 14ga 
48 in 920 Ib Angle Black 16 Hallowell | 141152 14 ga 14L153 — 14ga 
18 in 835 Ib Angle Black 16 Hallowell | 141154 14да 141155 — 14ga 
24in 700 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L156 140аг 14L157 14да 
60 in 30 in 650 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14118 14ga 141159 14ga 
36 in 655 Ib Angle Black 16 Hallowell | 141160 14 ga 14L161 14ga 
84 in 48 in 750 Ib Angle Black 16 Hallowell | 141162 14 ga 14L163 1403 
18 in 1000 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L164 14да 14L165 — 14ga 
24in 770 Ib Angle Black 16 Hallowell | 141166 14ga 14L167 — 14ga 
72 in 30 in 680 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L168 ^ 14ga 141188 140а 
36 in 655 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L170 14 ga 14L171 14 ga 
48 in 685 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L172 14 ga 141173  14ga 
18 in 620 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L174 14ga 141115 — 14ga 
24in 620 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L176 14ga 141177  14ga 
96 in 30in 620 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L178 14да 14L179 — 14ga 
36 in 620 Ib Angle Black 16 Hallowell | 141180 14 ga 14L181 14ga 
48 in 620 Ib Angle Black 16 Hallowell | 14L182 14 ga 14L183 — 14ga 


* Based on evenly distributed load. 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Freestanding Metal Shelving 


Storage Made Easy | 


Heavy-Duty 
Boltless Shelving 


= 3 shelves 

= Gray 14-ga. steel shelves 

Generally sturdier and can hold heavier 
items than light-duty and medium-duty 


Add-On with Add-On with Starter with 
Wire Decking Particleboard Particleboard 
36K333 Decking Decking 


shelving units. The decking installs over 36K290 36K295 
the shelving units' beams to distribute 
the weight of items placed on the 
decking across the beams. 
ANGLE BEAM CHANNEL BEAM 
Starter Add-On Starter Add-On 
Load Load Load Load 
Overall Overall Overall Item Capacity Item Capacity Item Capacity Item Capacity 
W Height Width Depth No. Post Gauge рег Shelf * No. Post Gauge рег Shelf * No. Post Gauge рег Shelf * No. Post Gauge рег Shelf * 
ire Decking d E 
48 in 24 in 36K332 14 ga 2,250 Ib 36K333 16 ga 2,250 Ib — — — — — — 
36K346 14 ga 1,750 Ib 36K347 16 ga 1,750 Ib — — — — 
72 in 36 in 36K348 14 ga 1,750 Ib 36K349 16 ga 1,750 Ib — — — = = = 
60 in 48 in 36K350 14 ga 1,750 Ib 36K351 16 ga 1,750 Ib — — = — 
24 in 36K364 14 ga 1,250 Ib 36K365 16 ga 1,250 Ib — — = — — — 
96 in 36 in 36K366 14 ga 1,250 Ib 36K367 16 ga 1,250 Ib — = = = = = 
48 in 36K368 14 ga 1,250 Ib 36K369 16 ga 1,250 Ib — — — — — — 
18in 44P361 14 ga 2,250 Ib 44P362 16 ga 2,250 Ib 44P309 14 ga 2,500 Ib 44P310 16 ga 2,500 Ib 
24 in 44P363 14 ga 2,250 Ib 44P364 16 ga 2,250 Ib 44P311 14 ga 2,500 Ib 44P312 16 ga 2,500 Ib 
42in 30 in 44P365 14 ga 2,250 Ib 44P366 16 ga 2,250 Ib 44P313 14 ga 2,500 Ib 44P314 16 ga 2,500 Ib 
36 in 44P367 14 ga 2,250 Ib 44P368 16 ga 2,250 Ib 44P315 14 ga 2,500 Ib 44P316 16 ga 2,500 Ib 
42 in 44P369 14 ga 2,250 Ib 44P370 16 ga 2,250 Ib 44P317 14 ga 2,500 Ib 44P318 16 ga 2,500 Ib 
18in 44P371 14 ga 2,250 Ib 44P372 16 ga 2,250 Ib 44P319 14 ga 2,500 Ib 44P320 16 ga 2,500 Ib 
24 in 36K334 14 ga 2,250 Ib 36K335 16 ga 2,250 Ib 36K326 14 ga 2,500 Ib 36K327 16 ga 2,500 Ib 
48 in 30 in 44P373 14 ga 2,250 Ib 44Р374 16 ga 2,250 Ib 44P321 14 ga 2,500 Ib 44Р322 16 ga 2,500 Ib 
36 in 36K336 14 ga 2,250 Ib 36K337 16 ga 2,250 Ib 36K328 14 ga 2,500 Ib 36K329 16 ga 2,500 Ib 
42 in 44P375 14 ga 2,250 Ib 44P376 16 ga 2,250 Ib 44P323 14 да 2,500 Ib 44P324 16 ga 2,500 Ib 
48 in 36K338 14 ga 2,250 Ib 36K339 16 ga 2,250 Ib 36K330 14 ga 2,500 Ib 36K331 16 ga 2,500 Ib 
18in 44P377 14 ga 2,000 Ib 44P378 16 ga 2,000 Ib 44P325 14 да 2,250 Ib 44P326 16 ga 2,250 Ib 
24 in 44P379 14 ga 2,000 Ib 44P380 16 ga 2,000 Ib 44P327 14 ga 2,250 Ib 44P328 16 ga 2,250 Ib 
60 in 30 in 44P381 14 ga 2,000 Ib 44P382 16 ga 2,000 Ib 44P329 14 ga 2,250 Ib 44P330 16 ga 2,250 Ib 
36 in 44P383 14 ga 2,000 Ib 44P384 16 ga 2,000 Ib 44P331 14 ga 2,250 Ib 44P332 16 ga 2,250 Ib 
48 in 44P387 14 ga 2,000 Ib 44P388 16 ga 2,000 Ib 44P335 14 ga 2,250 Ib 44P336 16 ga 2,250 Ib 
84 in 18 in 44P389 14 ga 1,750 Ib 44P390 16 ga 1,750 Ib 44P337 14 ga 2,000 Ib 44P338 16 ga 2,000 Ib 
24 in 36K352 14 ga 1,750 Ib 36K353 16 ga 1,750 Ib 36K340 14 ga 2,000 Ib 36K341 16 ga 2,000 Ib 
72 in 30 in 44P391 14 ga 1,750 Ib 44P392 16 ga 1,750 Ib 44P339 14 ga 2,000 Ib 44P340 16 ga 2,000 Ib 
36 in 36K354 14 ga 1,750 Ib 36K355 16 ga 1,750 Ib 36K342 14 ga 2,000 Ib 36K343 16 ga 2,000 Ib 
42 in 44P393 14 ga 1,750 Ib 44P394 16 ga 1,750 Ib 44P341 14 ga 2,000 Ib 44P342 16 ga 2,000 Ib 
48 in 36K356 14 ga 1,750 Ib 36K357 16 ga 1,750 Ib 36K344 14 ga 2,000 Ib 36K345 16 ga 2,000 Ib 
18 in 44P395 14 ga 1,500 Ib 44P396 16 ga 1,500 Ib 44P343 14 ga 1,750 Ib 44P344 16 ga 1,750 Ib 
24 in 44P397 14 ga 1,500 Ib 44P398 16 ga 1,500 Ib 44P345 14 ga 1,750 Ib 44P346 16 ga 1,750 Ib 
84 in 30 in 44P399 14 ga 1,500 Ib 44P401 16 ga 1,500 Ib 44P347 14 ga 1,750 Ib 44P348 16 ga 1,750 Ib 
36 in 44P402 14 ga 1,500 Ib 44P403 16 ga 1,500 Ib 44P349 14 ga 1,750 Ib 44P350 16 ga 1,750 Ib 
42 in 44P404 14 ga 1,500 Ib 44P405 16 ga 1,500 Ib 44P351 14 ga 1,750 Ib 44P352 16 ga 1,750 Ib 
48 in 44P406 14 ga 1,500 Ib 44P407 16 ga 1,500 Ib 44P353 14 ga 1,750 Ib 44P354 16 ga 1,750 Ib 
18 in 44P408 14 ga 1,250 Ib 44P409 16 ga 1,250 Ib 44P355 14 ga 1,600 Ib 44P356 16 ga 1,600 Ib 
24 in 36K370 14 ga 1,250 Ib 36K371 16 ga 1,250 Ib 36K358 14 ga 1,600 Ib 36K359 16 ga 1,600 Ib 
96 in 30 in 44P410 14 ga 1,250 Ib 44P411 16 ga 1,250 Ib 44P357 14 ga 1,600 Ib 44P358 16 ga 1,600 Ib 
36 in 36K372 14 ga 1,250 Ib 36K373 16 ga 1,250 Ib 36K360 14 ga 1,600 Ib 36K361 16 ga 1,600 Ib 
42 in 44P412 14 ga 1,250 Ib 44P413 16 ga 1,250 Ib 44P359 14 ga 1,600 Ib 44P360 16 ga 1,600 Ib 
48 in 36K374 14 ga 1,250 Ib 36K375 16 ga 1,250 Ib 36K362 14 ga 1,600 Ib 36K363 16 ga 1,600 Ib 
Particleboard Decking 
48 in 24 in 36K287 14 ga 2,250 Ib 36K288 16 ga 2,250 Ib - -- -- -- -- -- 
36К302 14 ga 1,750 Ib 36K303 16 ga 1,750 Ib — — — — — — 
60 in 72 іп 36 in 36K304 14 ga 1,750 Ib 36K305 16 ga 1,750 Ib — = = — = — 
48 in 36K306 14 ga 1,750 Ib 36K307 16 ga 1,750 Ib = = = = = = 
96 in 24 in 36K318 14 ga 1,250 Ib 36K319 16 ga 1,250 Ib — — — — — — 
36 in 36K320 14 ga 1,250 Ib 36K321 16 ga 1,250 Ib — — — — — = 
18 in 44P254 14 ga 2,250 Ib 44P255 16 ga 2,250 Ib 44P198 14 ga 2,500 Ib 44P199 16 ga 2,500 Ib 
42 in 24 in 44P256 14 ga 2,250 Ib 44P257 16 ga 2,250 Ib 44P201 14 ga 2,500 Ib 44P202 16 ga 2,500 Ib 
30 in 44P258 14 ga 2,250 Ib 44P259 16 ga 2,250 Ib 44P203 14 ga 2,500 Ib 44P204 16 ga 2,500 Ib 
36 in 44P260 14 ga 2,250 Ib 44P261 16 ga 2,250 Ib 44P205 14 ga 2,500 Ib 44P206 16 ga 2,500 Ib 
18in 44P264 14 ga 2,250 Ib 44P265 16 ga 2,250 Ib 44P209 14 ga 2,500 Ib 44P210 16 ga 2,500 Ib 
24 in 36K289 14 ga 2,250 Ib 36K290 16 ga 2,250 Ib 36K282 14 ga 2,500 Ib 36K283 16 ga 2,500 Ib 
48 in 30 in 44P266 14 ga 2,250 Ib 44P267 16 ga 2,250 Ib 44P211 14 ga 2,500 Ib 44P212 16 ga 2,500 Ib 
36 in 36K291 14 ga 2,250 Ib 36K292 16 ga 2,250 Ib 36K284 14 ga 2,500 Ib 44P213 16 ga 2,500 Ib 
42 in 44P268 14 ga 2,250 Ib 44P269 16 ga 2,250 Ib 44P214 14 ga 2,500 Ib 44P215 16 ga 2,500 Ib 
48 in 36K293 14 ga 2,250 Ib 36K294 16 ga 2,250 Ib 36K285 14 ga 2,500 Ib 36K286 16 ga 2,500 Ib 
18 in 44P270 14 ga 2,000 Ib 44P271 16 ga 2,000 Ib 44P216 14 ga 2,250 Ib 44P217 16 ga 2,250 Ib 
24 in 44P272 14 ga 2,000 Ib 44P273 16 ga 2,000 Ib 44P218 14 ga 2,250 Ib 44P219 16 ga 2,250 Ib 
60 in 30 in 44P274 14 ga 2.000 Ib 44P275 16 ga 2,000 Ib 44P220 14 ga 2,250 Ib 44P221 16 ga 2,250 Ib 
36 in 44P276 14 ga 2,000 Ib 44P277 16 ga 2,000 Ib 44P222 14 ga 2,250 Ib 44P223 16 ga 2,250 Ib 
42 in 44P278 14 ga 2,000 Ib 44P279 16 ga 2,000 Ib 44P224 14 ga 2,250 Ib 44P225 16 ga 2,250 Ib 
48 in 44P280 14 ga 2,000 Ib 44P281 16 ga 2,000 Ib 44P226 14 ga 2,250 Ib 44P227 16 ga 2,250 Ib 
84 in 18 in 44P282 14 ga 1,750 Ib 44P283 16 ga 1,750 Ib 44P228 14 ga 2,000 Ib 44P229 16 ga 2,000 Ib 
24 in 36K308 14 ga 1,750 Ib 36K309 16 ga 1,750 Ib 36K295 14 ga 2,000 Ib 36K296 16 ga 2,000 Ib 
72in 30 in 44P284 14 ga 1,750 Ib 44P285 16 ga 1,750 Ib 44P230 14 ga 2,000 Ib 44P231 16 ga 2,000 Ib 
36 in 36K310 14 ga 1,750 Ib 36K311 16 ga 1,750 Ib 36K297 14 ga 2,000 Ib 36K298 16 ga 2,000 Ib 
42 in 44P286 14 ga 1,750 Ib 44P287 16 ga 1,750 Ib 44P232 14 ga 2,000 Ib 44P233 16 ga 2,000 Ib 
48 in 36K312 14 ga 1,750 Ib 36K313 16 ga 1,750 Ib 36K299 14 ga 2,000 Ib 36K301 16 ga 2,000 Ib 
18 in 44P288 14 ga 1,500 Ib 44P289 16 ga 1,500 Ib 44P234 14 ga 1,750 Ib 44P235 16 ga 1,750 Ib 
24 in 44P290 14 ga 1,500 Ib 44P291 16 ga 1,500 Ib 44P236 14 ga 1,750 Ib 44P237 16 ga 1,750 Ib 
84 in 30 in 44P292 14 ga 1,500 Ib 44P293 16 ga 1,500 Ib 44P238 14 ga 1,750 Ib 44P239 16 ga 1,750 Ib 
36 in 44Р294 14 ga 1,500 Ib 44P295 16 ga 1,500 Ib 44P240 14 ga 1,750 Ib 44Р241 16 ga 1,750 Ib 
42 in 44P296 14 ga 1,500 Ib 44P297 16 ga 1,500 Ib 44P242 14 ga 1,750 Ib 44P243 16 ga 1,750 Ib 
48 in 44P298 14 ga 1,500 Ib 44P299 16 ga 1,500 Ib 44Р244 14 ga 1,750 Ib 44Р245 16 ga 1,750 Ib 
18 in 44P301 14 ga 1,250 Ib 44P302 16 ga 1,250 Ib 44P246 14 ga 1,600 Ib 44P247 16 ga 1,600 Ib 
24 in 36K322 14 ga 1,250 Ib 36K323 16 ga 1,250 Ib 36K314 14 ga 1,600 Ib 36K315 16 ga 1,600 Ib 
96 in 30 in 44P303 14 ga 1,250 Ib 44P304 16 ga 1,250 Ib 44P248 14 ga 1,600 Ib 44P249 16 ga 1,600 Ib 
36 in 36K324 14 ga 1,250 lb | 36K325 16 ga 1,250 Ib | 36K316 14 ga 1,600 Ib | 36K317 16 ga 1,600 Ib 
42 in 44P305 14 ga 1,250 Ib 44P306 16 ga 1,250 Ib 44P250 14 ga 1,600 Ib 44P251 16 ga 1,600 Ib 
48 in 44P307 14 ga 1,250 Ib 44P308 16 ga 1,250 Ib 44P252 14 ga 1,600 Ib 44P253 16 ga 1,600 Ib 


* Based on evenly distributed loads. 
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reden Madeitasy |Hallowell | 


Extra Heavy-Duty 
Boltless Shelving 


= Standalone units 

= 5 shelves 

= 14-ga. posts and shelves 

Extra heavy-duty units are generally sturdier and can 
hold heavier items than shelving units with lower duty 
levels. Used for storing dies, fixtures, jigs, and other 
heavy equipment. The decking installs over the shelving 
units' beams to distribute the weight of items placed on 
the decking across the beams. 


30LV72 


ANGLE BEAM CHANNEL BEAM 
Overall Overall Overall Item Load Capacity Item Load Capacity 
Height Width Depth No. per Shelf * Color Brand No. per Shelf * Color Brand 
36 in 18 in — — — — 8CJK3 4,000 Ib Medium Gray ennsco 
24 іп -- -- -- -- 9MEZ3 4,000 Ib Medium Gray ennsco 
48 in 18 in — — — — 8PHAS 4,000 Ib Medium Gray ennsco 
24 in — — — — 9XA34 4,000 Ib Medium Gray Tennsco 
72 in 60 in 24 in — == = = 9NUN3 3,250 Ib Medium Gray Tennsco 
72 in 24 in = m == = 9HR23 2,750 Ib Medium Gray ennsco 
36 in — = = == 39FM73 2,750 Ib Medium Gray ennsco 
96 in 24 іп -- -- -- -- 39ҒМ75 2,600 Ib Gray ennsco 
36 in — — — — 39FM76 2,600 Ib Gray ennsco 
36 in 18 in 30LV72 2,300 Ib Black Hallowe МОМА 4,000 Ib Medium Gray ennsco 
24 in — — — = 9С\93 4,000 Ib Medium Gray ennsco 
48 in 18 in 30LV73 2,200 Ib Black Hallowe 8CHM7 4,000 Ib Medium Gray ennsco 
24 in 30LV74 2,000 Ib Black Hallowe 90Ү21 4,000 Ib Medium Gray ennsco 
84 in 60 in 24 in 30LV75 2,000 Ib Black Hallowe 8CHM8 3,250 Ib Medium Gray ennsco 
72in 24 in 30LV76 1,900 Ib Black Hallowe 8ZA32 2,750 Ib Medium Gray ennsco 
36 in 30LV77 1,900 Ib Black Hallowe 9K587 2,750 Ib Medium Gray ennsco 
96 in 24 in 30LV78 1,900 Ib Black Hallowe 9PRP2 2,600 Ib Medium Gray ennsco 
36 in 30LV79 1,900 Ib Black Hallowe 8Y799 2,600 Ib Medium Gray ennsco 
36 in 18 іп 301/80 2,300 Ib Black Hallowe — = = = 
24 in — — — — 8X599 4,000 Ib Medium Gray Tennsco 
48 in 18 in 301/81 2,200 Ib Black Hallowe 9PRP3 4,000 Ib Medium Gray ennsco 
$ 24 in 30LV82 2,000 Ib Black Hallowe 39FM71 4,000 Ib Medium Gray ennsco 
96 in 60 in 24 in 30LV83 2,000 Ib Black Hallowe 39FM72 3,250 Ib Medium Gray ennsco 
72 in 24 in 30LV84 1,900 Ib Black Hallowe 8CJ74 2,750 Ib Medium Gray ennsco 
36 in 30LV85 1.900 Ib Black Hallowe 39FM74 2,750 Ib Medium Gray ennsco 
96 in 24 in 301/86 1,900 Ib Black Hallowe 9EZKO 2,600 Ib Medium Gray ennsco 
36 in 30LV87 1,900 Ib Black Hallowel 9NV28 2,600 Ib Medium Gray ennsco 


* Based on evenly distributed loads. 


(Sandusky Storage Made Easy | 


Split-Post Configurable 
Boltless Metal Shelving 


» Medium duty Particleboard decking provides a 

= Shelves adjust іп 11⁄2" increments smooth, solid surface that prevents items 
Two-piece posts allow each unit to be from falling through the shelving 
assembled vertically to create a tall Steel decking features a perforated 


shelving unit or horizontally to create a surface that allows air to circulate 
short shelving unit that can double as through it for ventilation. 

a workbench. Compatible with shelving 

components from the same manufacturer. 


Compact “Z” shaped 
beam design with 
recessed step 
protects particleboard 


Load 
deck from chipping, No. of Overall Overall Overall Capacity | Post Item 
prevents splinters, Shelves Height Width Depth perShelf Gauge Color Brand No. 
and increases usable Particleboard Decking 
storage height and 4-Shelf Units 60 in 800 Ib 18ga Silver Vein Sandusky 489K22 
load capacity. 36in 1811 -800b 18ga Silver Vein Sandusky 489K23 
120010 — 14ga Gray — 1V639 
24in 1800lb 14ga Gray ы 1VG43 
18 in 800 Ib 18ga Silver Vein Sandusky 489K24 
48 in 10000  14ga — Gray _ — 1V640 
3 24 in 2 b 18 а Silver Vein Sandusky 269025 
, В іп ga ray — 

5-Shelf Units i8in 1000lb 14ga Gray = 1V641 
Particleboard 60in 24in 70016 14 ga Gray = 1VG45 
Decking 36 in 60010 14 ga Gray — 1V647 
1VG39 18in 100010 14ga Gray — 1V642 
72in 24іп 70016 14 да бгау — 1V646 
36in 60010 14 ga Gray = 1VG48 
84 in 48in 24in 85016 14 ga Sand Tennsco 39FM70 

Steel Decking 
60 in 30in  12in 50016 18 ga Red Sandusky 489K18 
48 in 18in 80016 16 ga Red Sandusky 39ЕҮ55 
5-Shelf Units 72in 24in 500 Ib 18 ga Red Sandusky 489K19 
60 in 18in 50016 18 ga Red Sandusky 489K20 
24in 500 lb 18 ga Red Sandusky 489K21 
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Find additional Storage Rack Decking information on page 1228. 


Storage Made 9) 


Archival Boltless Metal Shelving 


Medium-Duty 


Units have multiple shelf levels that are sized to from falling through the shelving and will not mar or Particleboard 
hold archive boxes for organized storage of files, snag boxes. The decking installs over the shelving Decking 
documents, and similar items in offices, universities,  units' beams to distribute the weight of items placed 44R186 
and other institutions that handle large volumes of on the decking across the beams. 

paperwork. No bolts or special tools are required Heavy-duty box-rail shelving units are sturdier and 

to assemble, making them easier to put together can hold heavier items than medium-duty shelving 


than standard metal shelving units. Compatible with units. Instead of decking, they have box rails that 
shelving components from the same manufacturer. ^ install front-to-back between the beams on each 
Medium-duty shelving units are used for general of their shelf levels. The rails create channels that 


storage of archive boxes. Particleboard decking support archive boxes on the shelf levels and allow 
provides a smooth, solid surface that prevents items — the boxes to slide in and out of the shelving. 
STARTER ADD-ON 
Overall Overall Overall Load Capacity Item Shelving Post Item Shelving 
Height Width Depth per Shelf Но Gauge — Gauge | Мо. Gauge Post Gauge 
4-Shelf Units — 2 А 
Medium-Duty Particleboard Decking "m кт _ _ "TON i u 
f 42 in 15 in 800ib | 44R192 14 14да | 448193 14 16 ga 
84 in : 30 in 900 Ib 448194 14 140а | 448195 14 16 ga 
p =  69in 6500 ! 448196 11 14да | 448197 11 16 ga 
келү Anty Ваа 181 225015 | 39FMB8 — 14 14 
; ; in А | | FM ga — — — 
Әп 12m — “эш 22500 | 38FM80 — 14 14да | — E A 
3-Shelf Units" == i Heavy-Duty 
Medium-Duty Particleboard Decking "s _ = | NA р В Box-Rail 
Я 15 in 80011. | 44R184 14 140а | 448185 14 16 ga 
"" 42 in 30 in 9001b — | 44186 14 — —14ga | 44R187 "14 — 1694 earner 
69 in 15 in 500 Ib 44R188 11 140а | 448189 11 16 ga 
қ 90 30 in 650 Ib 44R190 11 140а | 448191 Ti 16 ga 
Heavy-Duty Box-Rail . 
60 in 42in 15 in 2,250 Ib 39FM87 14 14841 = — = 
30 in 2,250 Ib 39FM89 14 14да | = = = 


Storage Made Easy | 


Heavy-Duty Metal Bulk Racks 


= 3 shelf levels Allow clear and convenient access from the front or rear. Include welded 

= Gray electro-coated finish footplates for floor mounting. Upright assemblies are prewelded for 

= Adjustable in 2" increments strength and will support up to 17,000 Ib. based on 24" shelf centers. 
Racks include front-to-back supports: 2 per shelf level on 48" and 60"W 
beams, 3 per level on 72"W beams, and 4 per level on 96"W beams. 
Available with or without decking. Easy to assemble. No tools required. 


FLAT Decking RIBBED рескіп WIRE Decking 
Starter Add-On Starter Add-On Starter Add-On 
Overall Overall Overall Load Capacity Item Item Item Item Item 


Height Width Depth perShelf* | Мо. No. | No. No. | No. 
24 in 41500 | 78457 | 78955 7B971 | 7B493 
48 in 36 in 4,150 Ib 78458 | 7B956 1B972 7B494 
48 in 4,150 Ib 78459 | 78057 7B973 | 78495 
24 in 3,800 Ib 7B460 7B958 78974 | 78496 
60 in 36 in 3,800 Ib 78461 78050 7B975 | 7B 
120. - 48 in 3,8001. 78462 | 78960 | 78976 78498 Starter w/Ribbed Decking 
24 in 2.150 Ib 7B463 | 78961 18077 | 78490 7B505 
72 in 36 in 2.750 Ib 78464 | 78962 7807 | 78500 - В 
48 in 275010 | 78405 | 78063 78979 7B501 {Shown with supplies, 
24in 21500 | 7B466 | 78064 7B980 | 78502 not included.) 
96 in 36 in 2.150 Ib 78467 | 7B965 78081 78503 
48іп 21501b | 8DWZi | 9E247 1B982 | 78504 
24 in 4,150 Ib 70057 | 7B943 7B289 | 7B481 
48 in 36 in 4.150 Ib 70058 | 78044 78206 | 78482 
48 in 4,150 Ib 7D059 | 7B945 7B308 78483 
24 in 3,800 Ib 7D060 78946 7B309 | 7B484 
60 in 36 in 3,800 Ib 78444 78947 78310 | 78485 
96 in 48 in 3,800 Ib 7B450 78948 78311 | 7B486 
24 in 2,750 Ib 7B451 7B949 1B312 178487 
72 in 36 in 2.750 |р 7B452 | 7В050 7B313 | 78488 
48 in 2,750 Ib 7B453 | 178951 7B321 |78480 
24 in 21500 | 7B454 | 78052 18322 | 78440 
96 in 36 in 2,150 Ib 7B455 7B953 7B969 7B491 
48 in 2.150 Ib 98796 | 8DWZ5 78970 | 7B492 
24 in 4,150 Ib 70045 1B931 78223 | 7В469 
48 in 36 in 4,150 Ib 70046 | 78932 7B236 78470 
48 in 4,150 Ib 70047 | 7В933 78260 18471 
24 іп 3,800 Ib 70048 1B934 18261 | 7B472 
60 in 36 in 3,800 Ib 70049 7B935 78262 | 7B473 
i 48in 38001. | 7D050 | 78936 7B263 78414 
24 in 2,750 Ib 70051 718937 78270 | 7В475 
72 in 36 in 2.750 Ib 7D052 | 78938 78284 | 7B476 
48 in 2,750 Ib 7D053 7B939 7B285 7B477 Add-O 
24 in 250b | 7D054 | 78940 | 7B514 | 7B286 | 7B478 | 7B337 чоп 
96 in 36in 2.15010. 70055 | 78941 | 78515 | 78287 78410 | 78345 = 1 upright frame 
2.150 Ib 9JC32 9CP71 78516 78288 78480 78346 


іп 
* Based on evenly distributed loads. » 3 shelf levels 
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Medium-Duty 
Fixed Open Shelf 
8V343 


Light-Duty Adjustable 
Closed Shelf 
39FT25 


Heavy-Duty Fixed 


Open Shelf 
20VA80 
Heavy-Duty Adjustable 
Closed Shelf 
(Accessories not included.) 
3ZYF5 
tennsco атсо LITTLE 
Storage Madetasy| 6 [есше GIANT. 
Welded Metal Shelving Overall Overall Overall Load Capacity C 
. Б . Height Width Depth per Shelf* Color Brand No. 
All or most parts of these shelving units are welded together, so they require Мен! -Duty Adjustable Shelving 
I : e elves 
minimal assembly and provide more stability than comparable standard metal | Tn 190016 Gray Strong Hold | 37/03 
shelving units or boltless metal shelving units. They stand on a floor and provide 36 in 18 in 1300 n Gray 5 Tong Hold E 
i izi ; ; ; in Е га rong Но 
multiple shelf levels for organizing and staging supplies and inventory. 1n T8 in 1/900 Ib en © rone Hold ^ 16A410 
CLOSED 72 in 48 in 18 in 1,200 Ib Gray Strong Hold | 3ZYE4 
Overall Overall Overall Load Capacity Item | 24 in 1,200 Ib Gray Strong Hold |  3ZYE6 
Height Width Depth per Shelf* Color Brand No. 54 in 18 in 1,900 Ib Gray Strong Hold | 16А411 
Light-Duty Adjustable Shelving 60 in 24 in 1,650 Ib Gray Strong Hold | 3ZYF1 
6 Shelves 72 in 24 in 1,525 Ib Gray Strong Hold | 3ZYF5 
18in 15016 Black Tennsco | 39ҒТ25 3 Shelves ТЕП — бау — 37508 
18 in 150 Ib Gra ennsco 39FT26 i | В 
18 in 18010 Medium Gray — Tennsco | 39FT27 secin ЕШ 1.20000 Gray 5 rong Hold ЗРО 
18i 1501 Putt 39FT28 i i ] 
TBin — 130b — - Sand — Tennsco | 39128 Sm n Ап — 1200] Gray Strong Hold | 3ZYE2 
72in 36in 24in 200 1b Black ennsco | 39FT7i 60 in 24 in 1,650 Ib Gray Strong Hold | 3ZYE8 
24 in 200 Ib Gray Tennsco 39FT72 72 іп 24 in 1,525 Ib Gray Strong Hold | 3ZYF3 
24 in 200 Ib Medium Gray — Tennsco 39FT73 OPEN 
24 in 200 Ib Putty Tennsco 39FT74 Overall Overall Overall Load Capacity Item 
24 in 200 Ib Sand ennsco 39FT75 Height Width Depth per Shelf* Color Brand No. 
18 in 400 Ib Black Tennsco 39FR61 Medium-Duty Fixed Shelving 
18 in 400 Ib Gray ennsco 39FT33 5 Shelves 
18 in 400 Ib Medium Gray — Tennsco 39FT34 66 in 48 in 18 in 600 Ib Gray Jamco 8EAM2 
18 in 400 Ib Putty ennsco 39FT35 24 in 600 Ib Gray Jamco 8YA18 
78 in 48 in 18 in 400 Ib Sand ennsco 39FT36 4 Shelves _ 
24 in 400 Ib Black ennsco 39FT47 54 in 48 in 18 in 750 Ib Gray Jamco 8V343 
24 in 400 Ib Gray ennsco 39FT53 24 in 750 Ib Gray Jamco 8ED75 
24 in 400 lb ^ Medium Gray —Tennsco 39FT54 3 Shelves 
24 in 400 Ib Putty ennsco 39FT55 42 in 48 in 18 in 1,000 Ib Gray Jamco 8W155 
24 in 400 Ib Sand ennsco 39FT56 24 in 1,000 Ib Gray Jamco 8EA37 
4 Shelves Heavy-Duty Fixed Shelving 
18 in 150 Ib Sand ennsco 39ҒТ04 5 Shelves 
18 in 150 Ib Black ennsco 39FT62 30 in 18 in 2,000 Ib Gray Little Giant | 20VA77 
18 in 150 Ib Gray ennsco 39FT63 36 in 24 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA78 
18 in 150101 ^ Medium Gray Теппѕсо 39FT64 48 in 24 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA79 
36 in 18 in 150 Ib Putty Tennsco 39ҒТ65 30 іп 2,000 Ib Gray Little Giant | 20VA81 
24 in 200 Ib Black ennsco 39FT05 72 іп 24 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA80 
24 in 200 Ib Gray Tennsco 39ҒТ06 60 in 30 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA82 
24 in 20018з ^ Medium Gray — Tennsco 39ҒТ07 36 in 2.000 Ib Gray Little Gian 20VA84 
24 in 200 Ib Putty Tennsco 39ҒТ08 72in 30 in 2,000 Ib Gray Little Giant | 20VA83 
42in 24 in 200 Ib Sand ennsco 39FT09 36 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA85 
18 in 400 Ib Black Tennsco 39FR56 4 Shelves А 
18 іп 400 Ib Gray ennsco 39FR57 30 in 18 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA68 
18 in 400 Ib Putty Tennsco 39FR59 36 in 24 in 2,000 Ib Gray Little Giant | 20VA69 
18 in 400 Ib Sand ennsco 39FR60 48 in 24 in 2.000 Ib Gray Little Gian 20VA70 
48 in 24 in 400 Ib Black Tennsco 39FT42 30 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA72 
24 in 400 Ib Gray ennsco 39FT43 72 in 24 in 2.000 Ib Gray Little Gian 20VA71 
24 in 400 Ib ^ Medium Gray —Tennsco 39FT44 60 in 30 in 2,000 Ib Gray Little Giant | 20VA73 
24 in 400 Ib Putty ennsco 39FT45 36 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA75 
24 in 400 Ib Sand Tennsco 39FT46 ; 30 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA74 
72 in 
1 Shelves 36 in 2,000 Ib Gray Little Gian 20VA76 
42in 48 in 18 in 400 Ib Medium Gray ennsco 39FR58 * Based on evenly distributed loads. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


SHELVING & STORAGE 
Wire Shelving 


We put space to work. 


Stationary Wire Shelving 


Units assemble without tools and use two-piece split sleeves to anchor the shelves in place on their shelv- 
ing posts. The shelves can be removed and the sleeves can be repositioned to raise or lower the shelves 


on the posts. 


For Dry Use - A smooth, chrome finish prevents dust and debris from sticking. They may rust if exposed 
to moisture, so they are for use in dry storage areas such as stock rooms, garages, and retail stores. 


For Wet & Dry Use - Black epoxy finish helps protect units from rust when used in damp or humid envi- 


ronments such as food service areas. 


Load 
Overall Overall Overall Capacity 
Height Width Depth рег Shelf * 
6 Shelves 


42 36in 18п 3001) 
63in —60п 48in 300 Ib 
36in18in 300 Ib 
74im —48in  18іп 300 1b 
б0іп 18in 3001 
5 Shelves 
36in — 18in 3001 
63 in 48 in 18 in 300 Ib 
Gin 18п 3001 
36in 18п 3001 
74in “п 18п 300 
60n 18п — 3001b 
4 Shelves - m 
А In D 
36 іп 24 п 600 Ib 
54 іп 18 in 600 Ib 
48in — 24in 5001 
24 in 600 Ib 
18 — 800 1b 
" In D 
24in ——од — 6001b 
24іп 800b 
l8 — 800 1b 
" in D 
36in —9in 8001 
24іп 600 Ib 
4211 18in 60016 
i8in 300b 
18in 500 Ib 
48 in 600 Ib 
. — 48in 800 Ib 
63in 4811 94 in 5001) 
24 in 600 Ib 
24іп 800 Ib 
36in 600 Ib 
48 in 300 Ib 
i8in — 600b 
. 24in 500 Ib 
60in — 5; i 500 Tb 
24in 600 Ib 
3611 600 Ib 
24800 b 
Я In D 
72in “94 in 6001) 
36in — 600 Ib 
18іп 600 Ib 
24 in 18 in 800 Ib 
24in 600 Ib 
48 in 300b 
10200016 
| ІП D 
36in — 5: in 500 Ib 
24іп 600b 
36in 6001 
42in — 18in 6001 
18in 3001 
18in 500b 
l8 — 800 1b 
" ІП D 
zig “8P -—2in 500) 
24іп 600 Ib 
24 in 800 Ib 
36in 600 Ib 
T8in — 300b 
18їп 5001) 
i8in — 500b 
60in — 18in 6001 
24in — 500b 
24іп 600 
36in 600b 
18in 5001) 
1810 — 800b 
Тіп —24in 5000 
24in — 600b 
1800—6016 
; In 
36in fin 600 Ib 
18in 600 Ib 
sein 3411—6010 
| In 
біп - gn 24п 500) 
24іп 600b 
18in 6001) 
Тіп “Оп 5001) 
24іп 6001 


* Based on evenly distributed loads. 


Brand 


ООО ООШ 


Ш 


Metro 


ПІШІНІН 


Metro 


Metro 


Starter 
Item 
No. 


32V397 
32V407 
32V416 
5GPKO 
32V425 


32V394 
5GPK4 
32V404 
32V413 
5GPK1 

32/422 


45/Х99 
45/Х89 
45/54 
45RL12 
45VY19 
1ZTJ3 


1PGF2 


32V391 
12ТЈ4 


1PGF3 
45VX80 
5GPK5 
45RL04 
127Ј5 


45RK95 
1PGF5 


2KNZ2 
32V401 
1PGE9 
8AAZ8 
45RL02 
1PGF6 
2KNZ3 
1PGF1 
45RK91 
1PGF7 
2KNZ4 
1PGF8 


1PGG5 
32V410 
45RL03 
1PGF9 
45RK92 
1ANZ8 
2KNZ5 
45VX74 
5GPK2 
45RK94 
1PGG2 


45RK88 
1ANZ9 


2KNZ6 
32V419 
45RL06 
38VY70 
1PGG3 
45RK90 
1APA1 

2KNZ7 
45RK99 
1PGG4 
45RK87 
1APA2 

2KNZ8 
45V Y45 
45VX52 
45VX71 
45RL05 
45VY15 
45RL08 
45VY43 
45VX98 
45RK98 
45VY01 


FOR DRY USE 
Add-On 
Item Whole Unit 
No. Load Capacity 
— 1,500 Ib 
— 1,500 Ib 
— 1,500 Ib 
— 1,500 Ib 
= 1,500 Ib 
— 1,200 Ib 
= 1,200 Ib 
= 1,200 Ib 
= 1,200 Ib 
= 1,200 Ib 
= 1,200 Ib 
45VY28 2,000 Ib 
45VY35 2,000 Ib 
— 2,000 Ib 
45RL11 2,000 Ib 
45VX62 2,000 Ib 
2H6J3 2,000 Ib 
2H6J8 2,000 Ib 
— 1,000 Ib 
2HGJ4 2,000 Ib 
2HGJ9 2,000 Ib 
= 2,000 Ib 
= 1,000 Ib 
= 2,000 Ib 
2H6J5 2,000 Ib 
9TV09 2,000 Ib 
2HGK1 2,000 Ib 
2KPA9 2,000 Ib 
— 1,200 Ib 
2HGJ6 2,000 Ib 
9ME22 2,000 Ib 
— 2,000 Ib 
2HGK2 2,000 Ib 
— 2,000 Ib 
2HGJ7 2,000 Ib 
9RR89 2,000 Ib 
2HGK3 2,000 Ib 
2KPC2 2,000 Ib 
2HGK4 2,000 Ib 
2HGK9 2,000 Ib 
= 1,000 Ib 
= 2,000 Ib 
2HGK5 2,000 Ib 
= 2,000 Ib 
2HGL1 2,000 Ib 
= 2,000 Ib 
= 2,000 Ib 
= 1,000 Ib 
= 2,000 Ib 
= 2,400 Ib 
45RL10 2,000 Ib 
2HGL2 2,000 Ib 
2KPC4 2,000 Ib 
— 1.000 Ib 
— 2,000 Ib 
45RL09 2,000 Ib 
2HGK7 2,000 Ib 
= 2,000 Ib 
2HGL3 2,000 Ib 
2KPC5 2,000 Ib 
— 2,000 Ib 
2HGK8 2,000 Ib 
45RL07 2,000 Ib 
2HGL4 2,000 Ib 
= 2.000 Ib 
2,000 Ib 
— 2.000 Ib 
— 2,000 Ib 
— 2.000 Ib 
— 2,000 Ib 
— 2,000 Ib 
— 2,000 Ib 
— 2.000 Ib 
— 2,000 Ib 
— 2,000 Ib 


FOR WET & DRY USE 


Starter 
Item 
No. 


32V408 
32V417 
5GPL2 
32V426 


32V395 
5GPL6 
32V405 
32V414 
5GPL3 
32/423 


2КРКВ 


2KPL4 
32V392 


2KPK9 
5GPL7 
2KPL1 


2KPLE 
32V402 
2KPL2 
2KPLT 
2KPL3 
2KPL8 


2KPL9 
32\411 


sg 
ТЕ ИИ 
N > 


2KPN7 
32V420 


2KPN3 
2KPN8 


2KPNA 
2KPNG 


Add-On 


гә 
ж 
i] 
-9 
өз 


Item 


No. 


Whole Unit 
Load Capacity 


1,500 Ib 
1,500 Ib 
1,500 Ib 
1,500 Ib 


1,200 Ib 
1.200 Ib 
1,200 Ib 
1.200 Ib 
1,200 Ib 
1.200 Ib 


(eo 
һә 
о 
e 

a |55 |5] 


2,400 Ib 
2,400 Ib 
2.400 Ib 
320016 
1,000 Ib 


1,000 Ib 


ETE LULU UPA 


For Dry Use - 4 Shelf 
45RL12 


TAA | atom ж”... ғы” жас” жағы 


Wet & Dry Use - 5 Shelf 
32V414 
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SHELVING & STORAGE 
Wire Shelving 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


For Dry Use - 2 Shelf 
39EY76 


For Wet & Dry Use - 4 Shelf 
489K46 


60TV13 


60TV69 


ais 
Antimicrobial Wire Shelving 


= For wet and dry use 
= 4 shelves 


Epoxy finish contains an antimicrobial additive that prevents the growth of 
damaging, odor-causing mold, mildew, and bacteria and helps keep the units 
clean. Epoxy finish also protects from rust when used in damp or humid envi- 
ronments such as food service areas and coolers. Units assemble without tools 
and use two-piece split sleeves to anchor their shelves in place on their shelving 
posts. The shelves can be removed and the sleeves can be repositioned to raise 
or lower the shelves on the posts. 


Load GREEN GRAY 
Capacity Whole Starter | Add-On | Starter | Add-On 
Overall Overall Overall рег UnitLoad Item Item Item Item 
Height Width Depth — Shelf * Capacity No. No. No. No. 
24 in 18in  800Ib  3,2001b | 60TV27 | 60TVo5 | 60TV83 | 60TW12 
24in 8000 3,2001). | 60TV32 | 60TV60 | 60TV88 | 60TW17 
18іп 8000 3,2000 | 60TV28 | 60TV56 | 60TV84 | 60TW13 
36in —24in 8000 32000 | 60TV33 | 60TV61 | 60TV89 | 60TW18 
36in 8000 3,2001. | 60TV37 | 60TV65 | 60TV93 | 60TW22 
18in  800Ib 32000 | 60TV29 | 60TVo7 | 60TV85 60ТМ/14 
тіп 4811 24in 8000 3,2001. | 60TV34 | 60TV62 | 60TV90 60Т//19 
36in 8001» 320010 | 60TV38 | 60TV66 | 60TV94 | 60TW23 
{Bin 6000 2,0010 | 60TV30 | 60TV58 | 60TV86 60Т//15 
60in —24in 6000 240010 | 60TV35 | 60TV63 | 60TV91 | GOTW20 
36in  600Ib 24000 | 60TV39 | 60TV67 | 60TV95 | 60TW24 
18іп 6001» 240010 | 60TV31 | 60TV59 | 60TV87 | 60TW16 
72in —24in 6000 240010 | 60TV36 | 60TV64 | 60TV92 | 60TW21 
36in 6000 2,40010 | 60TV40 | 60TV68 | 60TV96 | 60TW25 
24 in i8in 8001. 32000 | 60TV13 | 60TV41 | 60TV69 | 60TV97 
24in 8000 3,2000 | 60TV18 | 60TV46 | 60TV74 | GOTWO3 
{in  800Ib 3,2001. | 60TV14 | 60TV42 | GOTV70 | 60TV98 
36in —24in 8000 3,20010 | 60TV19 | 60TV47 | 60TV75 | GOTWO4 
36in 8000 3,2000 | 60TV23 | 60TVo1 | GOTV79 60Т//08 
18іп 80015 3,2001. | 60TVi5 | 60TV43 | GOTV71 | 60TV99 
63i] “біп 24п 8000 32000 G0TV20 | 60Т/48 | 60TV76 | 60TW05 
36in 8001» 3,2001. | 60TV24 | 60TV52 | 60TV80 60Т//09 
18in 6000 24000 | GOTVIG | GOTV44 | 60TV72 60ТМ/01 
60in —24in 6000 240010 | 60TV21 | GOTV49 | 60TV77 | 60TWO6 
36in 6000 240010 | 60TV25 | 60TV53 | 60TV81 | 60TW10 
18in 6000 2,0010 | 60TV17 | 60TV45 | 60TV73 60ТМ/02 
72in —24in 6000 2,0010 | 60TV22 | 60TV50 | 60TV78 | GOTWO7 
36in 6000 2,4001) | 60TV26 | 60TV54 | 60TV82 | 60TW11 


* Based on evenly distributed loads. 
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Light-Duty Wire Shelving 

Assemble without tools and use two-piece split sleeves to anchor their shelves 
in place on posts. The shelves can be removed and the sleeves can be reposi- 
tioned to raise or lower the shelves on the posts. 

For Dry Use - Feature a smooth, chrome finish that prevents dust and debris 
from sticking. Suitable for storing lightweight items. They may rust if exposed to 
moisture, so they are for use in dry storage areas such as office supply rooms 
and retail stores. 

For Wet & Dry Use - A black epoxy finish helps protect from rust when used in 
damp or humid environments such as food service areas. 


Load Whole STARTER 
No.of Overall Overall Overall ^ Capacity Unit Load Item 
Shelves — Height — Width Depth — perShelf * Capacity Brand No. 
Light-Duty For Dry Use 
5 47 in 18 in 18 in 100 Ib 500 Ib Sandusky 489K48 
4 47 in 18 in 18 in 100 Ib 400 Ib Sandusky 489K47 
3 18 in 18 in 10 in 85 Ib 255 |b Sandusky 489K49 
2 12 in 12in 12in 100 Ib 200 Ib -- 39ЕҮ76 
Light-Duty For Wet & Dry Use 
4 32 in 20 in 12in 85 Ib 340 Ib Sandusky 489K46 


* Based on evenly distributed loads. 


45TWO3 


We put space to work. 


Corrosion-Resistant Wire Shelving 


a For harsh environments 

= 4 shelves 

Stainless steel units resist corrosion and rust when used in areas with 
frequent exposure to water or cleaning chemicals, such as kitchens and 
laboratories. Units assemble without tools and use two-piece split sleeves 
to anchor their shelves in place on their shelving posts. The shelves can be 
removed and the sleeves can be repositioned to raise or lower the shelves 
on the posts. 


Load Whole STARTER | ADD-ON 
Overall Overall Overall Capacity Unit Load Item Item 
Height Width Depth per Shelf * Capacity Brand No. No. 
18 in 500 Ib 2,000 Ib nstock 55МҮ09 - 
36 in 18 in 800 Ib 3,200 Ib — 45TW09 — 
24 in 500 Ib 2,000 Ib nstock 55NY13 — 
18 in 500 Ib 2,000 Ib nstock 55NY10 — 
18 in 800 Ib 3,200 Ib — 45TW10 = 
48 in 24 in 500 Ib 2,000 Ib nstock 55NY14 — 
74 in 24 in 500 Ib 2,000 Ib Metro 45RK96 = 
24 in 800 Ib 3,200 Ib = 45TW11 — 
18 in 500 Ib 2,000 Ib nstock 55NY11 — 
60 in 24 іп 500 Ib 2,000 Ib nstock 55NY15 — 
24 in 600 Ib 2,400 Ib = 45TW12 = 
18 in 500 Ib 2,000 Ib nstock 55NY12 — 
72in 24 in 500 Ib 2,000 Ib nstock 55NY16 — 
24 in 500 Ib 2,000 Ib Metro 45RL01 = 
18 in 24 in 800 Ib 3,200 Ib = 45ТМ103 - 
36 in 24 in 800 Ib 3,200 Ib — 45ТМ/05 - 
18 in 800 Ib 3,200 Ib — 45TW04 = 
48 in 24 in 500 Ib 2,000 Ib Metro 8AAZ3 8AAZ7 
63 in 24in 800 Ib 3,200 Ib — 45TWO06 — 
60 in 24 in 500 Ib 2,000 Ib Metro 8AAZ9 9KYD8 
24 in 600 Ib 2,400 Ib — 45ТМ107 - 
24 in 500 Ib 2,000 Ib Metro 45RK93 - 
72 іп 24 in 500 Ib 2,000 Ib Metro 9GDH5 9L766 
24 in 600 Ib 2,400 Ib = 45ТМ/08 - 


* Based on evenly distributed loads. 
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SHELVING & STORAGE 
Wire Shelving 


Quick-Adjust Wire Shelving pu 


= For dry use = 4 shelves = Constructed of stainless steel 

Levers on shelves can be released to allow the height of the shelves to be 
changed without removing the shelves from the posts. Smooth, chrome finish 
prevents dust and debris from sticking. They may rust if exposed to moisture, so 
they are for use in dry storage areas such as stock rooms, garages, and retail 
stores. Assemble without tools and use two-piece split sleeves to anchor their 
shelves in place on the shelving posts. The shelves can be raised off the sleeves 
and the sleeves can be repositioned to raise or lower the shelves on the posts. 


p 


Release lever to 
adjust shelf height 


Overall Overall Overall Load Capacity Whole Unit Item 
Height Width Depth per Shelf * Load Capacity No. 
18 in 24in 500 Ib 2,000 Ib. 9T502 
24 in 24 in 500 Ib 2,000 Ib. 8DC50 
30 in 18 in 500 Ib 2,000 Ib. 8NGP4 
24 in 500 Ib 2,000 Ib 9NW94 
36 in 18 in 500 Ib 2,000 Ib. 8TK84 
24in 500 Ib 2,000 Ib. 907Р0 
; A 18 in 500 Ib 2,000 Ib 8DAR4 
sain RAM 24 in 5001 2.000 Ib 8XCG2 
48 in 18 in 500 Ib 2,000 Ib. 8DARS 
24 in 500 Ib 2,000 Ib. 8W964 
60 in 18 in 500 Ib 2,000 Ib. 8RPZ9 
24 in 500 Ib 2,000 Ib. 9KJ79 
72 in 18 in 500 Ib 2,000 Ib. 8DC49 
24 іп 500 Ib 2,000 Ib. 80М20 


* Based on evenly distributed load. 


We put space to work. 


Top-Track Wire Shelving 

= Chrome finish 

Takes up less floor space than standard wire shelving with the same number of 
shelving units. Consists of two stationary end shelving units, one or more mobile 
middle shelving units, and a track that joins all the units at the top. The middle 
units can slide along the track to open up an aisle between any two units. The 
overhead track does not impede the movement of carts and other equipment 
through the aisle. Items can be seen through the wire shelving, air can pass 
through the shelving for ventilation, and water can flow through the shelving if 
fire sprinklers are activated. Debris falls through the shelving, which helps keep 
it clean. Top-track wire shelving provides multiple levels of storage for organiz- 
ing and staging tools, supplies, and inventory. Efficiently utilizes vertical space in 
storage areas without having to mount shelving to a wall. 


Track Kits—Include track sections for installing an overhead track in a top-track 
wire shelving system. The track attaches to support rails on each stationary end 
unit in the shelving system. It sits above the middle units, which can slide along 


the track to open up an aisle space between any two units in the shelving system. 


Aluminum construction. 


Shelf Kits—lInclude 2 fixed and 3 adjustable wire shelves that install onto shelv- 
ing posts in а top-track wire shelving system. 1⁄4" lip height. NSF approved. Steel 
construction. 


Post Kits—Include posts and hardware for building top-track shelving units and 
connecting them to the top track. Steel construction. 


Top track kit with 
2 end units and 
3 mobile units 


Number Item 
of Tracks Track Length Includes No. 
Track Kits for Top-Track Wire Shelving 
2 ft Hardware 2LHW8 
7ft Hardware 2LHW9 
8ft Hardware 2LHX1 
9 ft (2) 4 ft Tracks, (2) 5 ft Tracks, Hardware 2LHX2 
10 ft Hardware 2LHX3 
4 11 ft (2) 5 ft Tracks, (2) 6 ft Tracks, Hardware 2LHX4 
12 ft Hardware 2LHX5 
13 ft (2) 6 ft Tracks, (2) 7 ft Tracks, Hardware 2LHX6 
14 ft Hardware 2LHX7 
6 15 ft Hardware 2LHX8 
8 16 ft Hardware 2LHX9 
17 ft (2) 3 ft Tracks, (2) 4 ft Tracks, (4) 5 ft Tracks, Hardware 2LHY1 
18 ft Hardware 2LHY2 
6 19 ft (2) 7 ft Tracks, (4) 6 ft Tracks, Hardware 2LHY3 
20 ft (2) 6 ft Tracks, (4) 7 ft Tracks, Hardware 2LHY4 
21 ft Hardware 2LHYS 
POST | 48in | 60in | 72in 
KIT | SHELF | SHELF | SHELF 
Overall Overall | Item | Item | Item | Item 
Item Includes Height — Width No. No. No. No. 
Post & Hardware Kits for Top-Track Wire Shelving 
eplationary (8) Posts, Hardware iin — 24in |2LHY6 | 2LHY7 | 2LHY8 | 2LHY9 
Mobile (4) Posts, Casters/Caster 18 іп 18 іп | 2LHZ2 | 2LHZ6 | 2LHZ7 | 2LHZ8 
Unit Kit [A оопа Бат 24in — 24in |2LHZ1 | 2LHZ3 | 2LHZ4 | 2LHZ5 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. === 
Wire Shelving Details on page А1. 


| METRO} ET са rm m IEA 
да 6 Ту” ті” | Chrome 
Wire Shelves for Wire Shelving — ...—.... ы 222522<%4 Quick-Adjust 


22-122 — 22A361 


= Steel construction, except Antimicrobial shelves have an 

corrosion-resistant are constructed epoxy finish with an antimicrobial 

of 304 stainless steel additive that prevents damaging, 
Use to replace the shelves on an odor-causing mold, mildew, and ADR 
existing wire shelving unit, expand an bacteria from growing and helps keep Chrome 
existing unit, or build a new unit. them clean. Gravity Shelf / Ж 
Quick-Adjust shelves allow adjust- | Gravity-Flow shelves are angled so зсос» j i 2 
ment of shelf height without removing the back of the shelf is higher than the 2 Д 
the shelf from the post. front of the shelf. BN 7 

Pkg. of 1 | Pkg. of 4 р 
Shelf Shelf Load P CHOOSE: Item Item 
Width Depth Capacity Finish Color No. No. 


For Dry, Harsh, Wet Environments 
Corrosion-Resistant Wire Shelves 


24 in 14in 800 Ib — Silver 212815 217197 
30 in 14 in 800 Ib — Silver 217816 217198 Chrome-Plated 
21in 800 Ib = Silver 212831 | 212214 212783 
14 іп 800 Ib — Silver 217817 217199 
36 in 18 in 800 Ib — Silver 212824 212207 
21 in 800 Ib — Silver 212832 212215 
24 in 800 Ib — Silver 212840 217223 
42 in 21in 800 Ib — Silver 212833 212216 
14in 800 Ib — Silver 212819 217202 
48іп 18in 800 Ib — Silver 217826 217209 
24 іп 800 Ib — Si ver 212842 217225 
IE m EN мып nas 
+ = Shelf Shelf Load > CHOOSE: Item Item 
14 іп 600 Ib — Silver 217820 217203 i i ini 
А > ы Width Depth Capacity Finish Color No. No. 
60 in 21 in 600 Ib = Silver 212836 212219 n Т P 
= : Quick-Adjust Wire Shelves 
24 in 600 Ib = Silver 212844 217227 1 i F 
- = Sj 48 in 24 in 800 Ib Chrome Silver 22A332 212715 
J2in | ain 600b 2 sia ilver 212845 | 212228 60in | 24in 600 Ib Chrome Silver 2243334 2177171 
Quick Adjust Corrosion-Resistant Wire Shelves i 72im 24іп 6001 Chrome Silver 224335 | 212718 
24 in 18 in 800 Ib — Silver 22A343 212726 П 
36i 241 800 Ib Si 224361 | 217144 Wire Shelves 
Ш n -— Ver 14 in 800 Ib Chrome Silver 217783 | 212166 
18 in 800 Ib — Silver 22A347 212730 i i 
Б T : 14 in 800 Ib Chromate Silver 217846 217229 
48 in 21 іп 800 Ib E Silver 22A355 212738 Т Т 
= : 18 in 800 Ib Chrome Silver 212790 217173 
24 in 800 Ib — Silver 22A363 212746 i F 
А + ы А 18 іп 800 Ib Chromate Silver 217853 217236 
біп 24Іп 600 Ib = Silver 224365 | 212748 2410 — ain 800 Ib Chromate Silver 217861 | 212244 
72in 24 in 600 Ib — Silver 22A366 212749 i 7 
For Dry, Wet Envi ts 21 in 800 Ib Chrome Silver 212798 217181 
ODE Nonmen - 24 in 800 Ib Chrome Silver 217807 217189 
Antimicrobial Removable-Deck Wire Shelves 24in 8001 Chromate Silver 217869 | 212252 
36 in 18 in 800 Ib Epoxy Coated Green 212973 212356 ; т 
= 14 іп 800 Ib Chrome Silver 212784 212167 
я 18 іп 800 Ib Epoxy Coated Green 212975 217358 | T 
48 in : 14 іп 800 Ib Chromate Silver 212847 212230 
24 in 800 Ib Epoxy Coated Green 212991 212374 ; ; 
А = А 18 іп 800 Ib Chromate Silver 212854 217237 
54іп 18 in 600 Ib Epoxy Coated Green 212976 | 212359 30in 7 7 
т т 18 іп 800 Ib Chrome Silver 212791 217174 
на Wig — b Epoxy Coated Green 217994 | 217377 24 in 800 Ib Chromate Silver 212870 | 212253 
18 in 800 1b Ероху Coated Green 217944 | 212332 25 in 800 Ib cnrome Silver 217808 | 217190 
А > 14 in 800 Ib Chromate Silver 212848 212231 
36 in 21 in 800 Ib Epoxy Coated Green 212957 212340 ; ; 
= 14 іп 800 Ib Chrome Silver 212785 217168 
24 in 800 Ib Epoxy Coated Green 212965 212348 ; Я 
- т 18 іп 800 Ib Chromate Silver 217855 217238 
42 in 24 in 800 Ib Epoxy Coated Green 217966 217349 А Я 
- { 18 in 800 Ib Chrome Silver 212792 217175 
14 in 800 Ib Epoxy Coated Green 217944 | 212327 36 in ; ; 
A 21 in 800 Ib Chrome Silver 212801 217183 
А 18 іп 800 Ib Epoxy Coated Green 212951 212334 T Т 
48 in T 24 in 800 Ib Chromate Silver 212871 217254 
21in 800 Ib Epoxy Coated Green 212959 212342 ; ; 
= 24 in 800 Ib Chrome Silver 3W572 217191 
24 іп 800 Ib Epoxy Coated Green 212967 212350 ; - = 
= = 30 in 800 Ib Chrome Silver 2NKR1 
54 in 21 in 600 Ib Epoxy Coated Green 217960 217343 А F 
; 14in 800 Ib Chromate Silver 212849 212232 
қ 21in 600 Ib Epoxy Coated Green 212961 212344 ; я 
60 іп = 18 іп 800 Ib Chrome Silver 212793 217176 
24 in 600 Ib Epoxy Coated Green 212969 217352 А F 
> 18 in 800 Ib Chromate Silver 217856 217239 
= 18 іп 600 Ib Epoxy Coated Green 217954 217337 i T Т 
72in 24i 60016 Е Coated б 212970 212353 42 in 21 in 800 Ib Chromate Silver 212864 212247 
EINE ІП я роху Соаіе m 21in 800 Ib Chrome Silver 212802 | 212184 
Hu ТИГТ J 24 in 800 Ib Chromate Silver 217872 | 217255 
olor-Finish Wire Shelves Black Smoked 24 in 800 Ib Chrome Silver 212810 | 212192 
24in 14їп 800 Ib Epoxy Coated | (405 Whi G6228 | 06259 14in 800 Ib Chrome Silver 212787 | 212170 
Black. Smoked 14in 800 Ib Chromate Silver 212850 217233 
30 іп 14 іп 800 Ib Epoxy Coated Glass. White G6229 G6260 18 in 800 Ib Chromate Silver 212857 212240 
- Б Black, Smoked 48 in 18 in 800 Ib Chrome Silver 212794 | 217177 
36 in 14in 800 Ib Epoxy Coated Glass. White G6230 G6261 24 in 800 Ib Chrome Silver 3W573 — 
- Black Smoked 24 in 800 Ib Chrome Silver 212811 217193 
25 18in 800 Ib Epoxy Coated Glass. White G6239 066270 24 in 800 Ib Chromate Silver 212873 | 212256 
in › 2 : 
1 Black, Smoked 30 in 800 Ib Chrome Silver 2NKR2 — 
24 in 800 lb Epoxy Coated Glass White | 66255 | 66286 18 in 600 Ib Chrome Silver 212795 | 212178 
i i Black, Smoked " 18 in 600 Ib Chromate Silver 217858 217241 
1210: АШ 600150 Ероху Coated — “Glass, White | 86258 | G6289 94in әдіп — 600 Ib Chrome Silver 217812 | 212194 
Gravity-Flow Wire Shelves 24 іп 600 Ib Chromate Silver 212874 212257 
24 іп 18 in 200 Ib Chrome Silver 8CGC5 — 14 in 600 Ib Chromate Silver 212851 212234 
36 in 18 in 200 Ib Chrome Silver 8CGC6 — 14 in 600 Ib Chrome Silver 212788 212171 
48 in 18 іп 20016 Chrome Silver 9MFT1 — 18 іп 600 Ib Chromate Silver 217859 217242 
Lipped Wire Shelves 60 in 18 іп 600 Ib Chrome Silver 212796 212179 
14 іп 250 Ib Chromate Silver 25W906 | 26C260 21 in 600 Ib Chrome Silver 217805 217187 
14in 250 Ib Chrome Silver 25W897 266252 24 in 600 Ib Chrome Silver 212813 217195 
18 in 250 Ib Chrome Silver 25W899 260254 24 in 600 Ib Chromate Silver 212875 217258 
36 in 18 in 250 Ib Chromate Silver 25W908 260262 30 in 600 Ib Chrome Silver 2NKR3 — 
21 in 250 Ib Chromate Silver 25W910 260264 14 in 600 Ib Chrome Silver 217189 217172 
24 in 250 Ib Chromate Silver 25W912 | 260266 14 in 600 Ib Chromate Silver 212852 217235 
24 in 250 Ib Chrome Silver 25W904 266258 18 in 600 Ib Chrome Silver 212797 217180 
18 іп 250 Ib Chrome Silver 25М/901 260255 72 in 18 in 600 Ib Chromate Silver 217860 217243 
18 іп 250 Ib Chromate Silver 25W909 260263 21 in 600 Ib Chromate Silver 212868 217251 
48іп 21 іп 250 Ib Chrome Silver 25W903 266257 21 in 600 Ib Chrome Silver 212806 217188 
24 in 250 Ib Chrome Silver 25W905 | 260259 24 in 600 Ib Chromate Silver 212876 212259 
24 in 250 Ib Chromate Silver 25W913 | 260267 24 in 600 Ib Chrome Silver 212814 217196 
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SHELVING & STORAGE 
Plastic Shelving 


% тесе заниш 


Press-Fit Stationary Plastic Shelving 


Plastic shelving units weigh less than metal 
shelving units and will not rust. The parts of the 
shelving units are pressed together to connect. No 
tools are required for assembly, although a rubber 
mallet can be used to ensure a tight connection. 
Compact shelving units have a narrow footprint 
and take up less floor space than other styles. 


Containment Trays—Spill trays install 
on top of shelves on compatible high- 
durability stationary plastic shelving 
units to prevent spilled liquids or leaks 
from dripping through the shelves and 
contaminating items stored on the 
shelves below the trays. 


SOLID SHELVES VENTILATED SHELVES 
Whole Whole 
No. of Overall Overall Overall Shelf UnitLoad ет | Shelf UnitLoad Нет 
Shelves Height Width Depth Brand Cap.* Capacity No. Сар.“ Capacity Мо. 
Compact - Gray 
5 48in 13іп 15іп Tough Guy 10010 50010  3U596 | — — = 
4 37in 14in 14іп Tolco 5010 20010 60ММ30 — = = 
2 24in 13in 15іп = 10010 30010  3UVT2 | — — = 
High-Durability - Black 
16in Structural Plastics E = = 16010 3400 40/12 
36in 24іп Structural Plastics | 33010 1,3201) 140091 25010 1,0001 4DV10 
36in Structural Plastics 49010 1,965 16 140092 — = == 
48 іп 24іп Structural Plastics | 425 lb 1,7601) 140093 34018 1,3601) 1PWY5 
4 75 іп 66 in 24in Structural Plastics | 60016 242010 140094 1,850 lb 6801: 40098 
36in Structural Plastics | 895 Ib 3,6001) 140099 -- == == 
16in Structural Plastics — = — 45010 1,8000 40096 
96in  24in Structural Plastics | 88010 3,540 lb 140096 675 10 270010 40094 
36in Structural Plastics |1,320 lb 5,280 lb 140097 — == = Compact 
16in Structural Plastics | -- = —  |160Ilb 5000 —4DV13 3U596 
36in  24in _ Structural Plastics | 33010 99010 140084 2500 7500 — 4DV11 
36in Structural Plastics 49010 1,475 10 140085 — — == 
48 іп  24in Structural Plastics | 45216 1,330 10 140086 34010 1,0201) 1PWY3 
3 51 in 66 in 24in Structural Plastics 60010 1,8201b 140087 1,39010 68010: 40099 
36in Structural Plastics | 895 16 2,705 1) 140088 — = = 
16in Structural Plastics = = = 450 Ib 1,350 lb 40097 
96in  24in Structural Plastics | 88010 2,650 10 140089 | 675 1 2,0251) 40095 
36 in Structural Plastics 1,320 lb 3,960 16 140090 — = Ec 
16in Structural Plastics = = ры 16010 67510 — 4UX41 
36in 24іп Structural Plastics 33010 66010 140077 25010 50010 — 4UX43 
36in Structural Plastics 49010 98510 140078 — — = 
48in  24in Structural Plastics | 42510 905 10 140079 34010 6800 — 1PWY1 
2 97 in | 16 in Structural Plas ics — = = 31010 61510 8А7Е2 
66in  24in Structural Plastics | 60010 1,210 lb 140080 925 10 6800 40Х47 
36 іп Structural Plastics | 895 16 1,800 10 140081 — = = 
16in Structural Plastics |  — = — |4500 9001: 40х49 
96in  24in Structural Plastics | 88010 1,7701) 140082 6751) 1,35010 40Х51 
36in Structural Plastics |1,320 lb 2,6401b 140083 1,005 10 1,005 10 9К601 
36 in 16іп Structural Plasi ics z= = = 16010 16010 — 9UAVA 
24in Structural Plastics |  — = — | 250lb 2500 ВАЈЕ5 
66 in 16in Structural Plastics — = — 31010 31010 — 9W964 
1 24 in 24in Structural Plastics — = — 46010 68010 — 9DKL2 
16in Structural Plastics = = = 45010 45010 8А7Ғ4 
96in 24іп Structural Plastics = = — 67510 67510 8ВҺВК65 
36 іп Structural Plastics == = — 1,005|р 2,015 10 9NKU6 
Item 
Overall WxDxH Color Brand No. 
Containment Trays 
Black/Black 14U098 
Black/Blue 14U101 
24 in x 30 in x 1 in Black/Red Structural Plastics 140099 
Black/White 14U103 iah- ИР 
Black/Yellow 14U102 nigh Durability 


* Based on evenly distributed loads. 


Quick-Adjust Antimicrobial 


Stationary Plastic Shelving 
= 62" overall height 


these shelves easier to clean and 


4UX41 


We put space to work 


= 4 shelves adjust on 1" increments 
= 800 Ib. shelf capacity (based 

on evenly distributed loads) 
Quick-adjust units have levers on 
their shelves that can be released to 
reposition the shelves without remov- 
ing them from the posts or disturbing 
other shelves on the unit. The posts 
and shelf decks have been treated with 


sanitize than standard plastic shelves. 
Assemble without tools and use corner 
wedges to anchor the shelves in place 
on the posts. Ideal for use in kitchens, 
medical facilities, and other areas 
where high standards of cleanliness 
must be maintained. NSF Listed. 


Quick-to-Adjust 
Corner Release 


an antimicrobial additive that prevents Overall Overall Item 
A = ч Width Depth No. 
damaging, odor-causing mold, mildew, ai 18 in F154 
and bacteria from growing on them Ш 241п 9DLJ1 
and helps keep them clean. Each shelf 8 in 18 n EM 
has a plastic deck that lifts out and = 18 in BZAA2 
can be placed in a dishwasher, making п 24 in 9РТҮ5 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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Legs Connect 
Securely in 
Sockets 


Leg Stackers 
Lock Components 
Together 


о) 


Ae s 


See 
SSS = 


SHELVING & STORAGE 
Wall-Mount Shelving & Overhead Racks 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


2 Shelves 


We put space to work. 


Wall-Mount Wire Shelving Kits 


= Shelves adjust in 1" increments 

= Meet NSF standards 

Keep floor areas clear and allow air to circulate to provide ventilation. 
Openings allow dirt and debris to fall through the shelving to help keep it 
clean. Suitable for use in dry environments such as garages, stock rooms, 
and retail stores. 


Overall Overall Overall Load Capacity Item 
Width Depth Height per Shelf Brand No. 
3 Shelves 
Direct Mount 
36 in 18 in 54 in 250 Ib = 2HGF1 
48 in 14 in 54 in 250 Ib — 2HGF2 
18 in 54 in 250 Ib — 2HGF3 
60 in 18in 54 in 250 Ib — 2HGF5 
Post Mount 
24 in 14 in 54 in 250 Ib — 2HGE7 
18in 54 in 250 Ib — 2HGE8 
36 in 14 in 54 in 250 Ib — 2HGE9 
60 in 14 іп 54 in 250 Ib — 2HGF4 
2 Shelves 
Direct Mount 
18 in 34 in 125 Ib — 2HGE2 
36 in 18 in 34 in 125 Ib Metro 1BEX3 
24 in 34 in 125 Ib Metro 1BEX5 
48 in 14in 34 in 125 Ib — 2HGE3 
60 in 14in 34 in 125 Ib — 2HGE5 
18 in 34 in 125 Ib = 2HGE6 
Post Mount 
24 in 14 in 34 in 125 Ib — 2HGD8 
j 18in 34 in 125 Ib = 2HGD9 
36 in 14in 34 in 125 Ib — 2HGE1 
18in 34 in 125 Ib — 2HGE4 
48 in 18in 34 in 125 Ib Metro 1BEX7 
24 in 34 in 125 Ib Metro 1BEX9 
1 Shelf - 
Direct Mount 
24 in 18in 14 in 250 Ib — 2HGD1 
36 in 18 in 14 іп 250 Ib — 2HGD3 
48 in 18in 14in 250 Ib Metro 1BEX6 
60 in 14in 14in 250 Ib — 2HGD6 
Post Mount 
24 in 14 in 14in 250 Ib — 2HGC9 
14 іп 14 in 250 Ib — 2HGD2 
36 in 18 in 14 in 250 Ib Metro 1BEX2 
24 in 14 in 250 Ib Metro 1BEX4 
14 іп 14 in 250 Ib — 2HGD4 
48 in 18 іп 14 іп 250 Ib — 2HGD5 
24 in 14 in 250 Ib Metro 1BEX8 
60 in 18 in 14 іп 250 Ib -- 2HGD7 
lemari pm 
UM ылыс, 


Overhead Rack 


Wire decking allows items stored on the racks to be viewed when 
standing under the racks and allows air to circulate through the 
racks for ventilation. Overhead racks mount to ceilings or overhead 
supports to create out-of-the-way storage for large or bulky items. 


Load Item 
Overall WxDxH Capacity No. 
48 in x 48 in x 30 in 300 Ib 489K31 


1240 GRAINGER. 
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14G289 


Metal Wall-Mount Shelving 


Solid surface will not let small items, dust, or debris fall through. 

Steel provides good strength. Stainless steel resists rust and corrosion 
when used in damp or humid areas such as kitchens or freezers. Shelves 
are recommended for dry storage. Aluminum is lighter than steel or stain- 
less steel shelving and resists rust and corrosion when used in damp or wet 
areas such as kitchens. 


Load 
Overall Overall Capacity Item 
Width Depth per Shelf Finish Std. Brand No. 
Steel 
Direct Mount 
24 in 12 in 100 Ib Zinc-Plated NSF — 2HFX9 
16 in 100 Ib Zinc-Plated NSF = 2HFY9 
36 in 12 in 100 Ib Zinc-Plated NSF = 2HFY1 
16 in 100 Ib Zinc-Plated МӨР = 2HFZ1 
48 in 12 in 100 Ib Zinc-Plated = = 2HFY2 
60 in 12 іп 100 Ib Zinc-Plated — NSF — 2HFY3 
Stainless Steel 
Post Mount 
60 in 11 іп 800 Ib Satin NSF Advance Tabco 3KNC1 
Direct Mount 
24 in 12 in 100 Ib Satin — — 2HFZ9 
16in 100 Ib Satin — — 2HGA9 
36 in 12 in 100 Ib Satin NSF = 2HGA1 
16 in 100 Ib Satin = = 2HGC1 
48 in 12 in 100 Ib Satin == == 2HGA2 
Aluminum 
Post Mount _ 
48 in 12 in 125 Ib Unfinished NSF New Age 146291 
18 in 225 Ib Unfinished NSF New Age 6TJL2 
Direct Mount 
11їп 150 Ib Satin NSF Advance Tabco 3KNA7 
12 in 200 Ib Unfinished NSF New Age 140289 
24 in 12 in 300 Ib Un inished NSF New Age 6TJK2 
15 in 300 Ib Unfinished — NSF New Age 6TJK6 
18in 300 Ib Unfinished NSF New Age 6TJL0  * 
24in 300 Ib Unfinished NSF New Age 6TJL4 * 
11 іп 60 Ib Satin NSF Advance Tabco 3KNA8 
12 іп 150 Ib Unfinished NSF New Age 146290 
36 in 12 in 300 Ib Unfinished — NSF New Age 6TJK3 
15in 300 Ib Unfinished NSF New Age 6TJK7 
18in 300 Ib Unfinished NSF New Age 6TJL1 
1t in 300 Ib Satin NSF Advance Tabco 3KNA9 
48 in 12in 225 Ib Unfinished NSF New Age 6TJK4 
15 in 225 |b Unfinished NSF New Age 6TJK8 
12 in 100 Ib Unfinished NSF New Age 146292 
60 in 12 in 150 Ib Unfinished _ NSF New Age 6TJKS 
15 in 150 Ib Unfinished — NSF New Age 6TJK9 
18in 150 Ib Unfinished NSF New Age 6TJL3 


* Microwave shelves include cord-management hole. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Pallet Racks 
Pallet Rack Information 
PALLET RACK CONSTRUCTION PALLET RACK STYLE 
ACCESSORIES 
Crossbars/Beam Ties 
Span the distance between beams 
Bolted Teardrop Roll-Formed Structural to stabilize loads. 
In order to choose the correct pallet rack, first determine the measurements of the largest load that will be stored and Wall Spacers 
the weight of the heaviest load. This will help determine the load capacity and number of levels required. The vertical Connect racks to walls for added 
distance between the beams on a pallet rack impacts the rack's load capacity. As the vertical spacing between the stability. 
beams increases, the rack's load capacity decreases. Row Spacers 
Upright frames and beams can then be ordered to complete the pallet rack. Bays can be strung together by ordering Connect and evenly space two rows 
the proper number of beams and one additional upright for each bay added. After the pallet rack is assembled, pallet of rack back to back. 
rack decking can be used to help secure loads. Accessories can also be added as needed. Rack and Frame Protectors 
Before selecting a pallet rack, please be sure to check local ordinances for building code and seismic requirements, Reduce impact damage from 
which may reduce the capacities listed or require factory modifications. vehicular traffic. 


Starter with Decking 
= 2 Frames 

= 4 Beams 

= 4 Decks 


Teardrop Roll-Formed 
Pallet Rack Units DOSE 


= Fully-welded, steel teardrop frame design with 14-ga. uprights 

= Rack Manufacturer's Institute (RMI) Certified 

= Boltless assembly 

Fully configured rack units include frames, beams, and choice of decking or no decking. 


STARTER | ADD-ON 
WITH WITH STARTER sr ОН 
N 


Upright WIRE WIRE N 
Load DECKING | DECKING | DECKING | DECKING 
Usable Overall Load Capacity Beam Item Item Item Item 
Width — Depth — Cap." @36in Gauge Finish М. | No. | №. No. 
8 ft Overall Height | ((ұ-ц — —  — — — 
36in 6,111Ib 19,380 LB. 14ga Polyurethane | 591455 | 59LA56 | — - 
ең —42in 4,044 lb 21,45018 1604 Polyurethane | 21E922 | 21Е933 | -- - 
42in 6,111 lb 21450LB 16ga Polyurethane | 21E023 | 216934 = = 
48in  6,111lb 19,380LB 14ga Polyurethane | 59LA59 | 59LA60 | 59LA57 | 59LA58 
36in 4,062 lb 21,1501В 16ga Polyurethane | 21E921 | 216932 | - - 
10 42in 4,062 1Һ 21,450LB 16ga Polyurethane | 21E925 | 21E936 = = 
48in  4,0621b 21,450 LB 16ga Polyurethane | 41D996 | 41D997 410904 410995 
11 ft 5б ІП 5,0001b 21,450LB 160а Polyurethane | 21E920 21691 — = 
5.000 lb 21,450LB 16ga Polyurethane | 216924 | 216935 | — = 
10 ft overall Hla i CR ERE mk "E 
6,111 ib 21,450LB 16ga Polyurethane | 48WK62 | 48WK61 | 48WK60 | 48WK59 
8f 191 ii 4,044 10 21,450LB 16 ga Polyurethane | 21E926 | 21Е937 | -- = 
42іп  6,1111b 21,450LB 160а Polyurethane | 21E027 | 21E038 |  — — 
48in  6,111Ib 21,450LB 16ga Polyurethane | 41E308 41Е309 410998 | 410999 
91 42in 5,0000 21,450LB 16да Polyurethane 2171988 — | — — 
36in 4,062 10 21,450LB 16 ga Polyurethane | 48WK70 | 48WK68 | 48WK68 | 48WK67 
108 42іп 14,0621Һ 21,450LB 16ga Polyurethane | 21E929 | 21E940 — — 
48in 14,062 10 21,450LB 16ga Polyurethane | 41E312 | 41E313 | 41E310 | 41E311 
11 2 m 5.000 b 21,450LB 16ga Polyurethane | 48WK66 | 48WK65 | 48WK64 | 48WK63 
5,000 Ib 21,450LB 16 да Polyurethane | — | 216939 | — | — 
12 Overall Height, = i E HER a a a M 
111 Ib 2 16ga Polyurethane | 41E316 | 416317 | 416314 | 416315 
8 49 in ay Ib 2 450 cB 16ga Polyurethane | 41E320 | 41E321 | 41E318 | 41Е319 
42in  6,111Ib 21,450LB 1604 Polyurethane | 41E324 | 41E325 | 41E322 | 41E323 


4B in 50471 2145018 169a — Polyurethane | 41328 | 41E328 | 41E326 416327 - 
10 ft 42in 4,062 Ib 21,450LB 16 ga Polyurethane 41E336 41E337 41E334 41E335 


: ift  42in  5,0001b 21450LB 16ga Polyurethane | 41E332 | 41E333 | 41E330 | 41E331 
Add-On, No Decking : 16 ft „ы! Height B EN s ENS 

= 1 Frame . 2in  4044lb 29,410 LB 16 ga Enamel | 453C47 | 453C48 | 453C49 | 453С50 

" 8ft 2 іп 5,047 |b 29.410LB 16 ga Enamel | 453C51 | 453C52 453053 | 453C54 

= 4 Beams : 42 in 6, 11116 29,11018 16 ga Enamel 453055 | 453056 | 453C57 | 453C58 
gü 42in 5,0001b 2941018 16ga Enamel | 453059 | — | 

i0ft 42іп 4062 lb 29,41018 16ga Enamel | 453663 | 45364 | 453065 | 453C66 

11 42in 5,000 ІҺ 29,410LB 16 ga Enamel — | 453C60 | 453C61 | 453662 


* Capacity based on evenly distributed loads. 
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SHELVING & STORAGE 
Pallet Rack Components 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


HUSKY 


RACK & WIRE" 


Teardrop Roll-Formed Pallet 


Rack Components 


= Fully-welded, steel teardrop frame design 


= Boltless assembly 


= Choose frames, beams, and wire decking 


separately for custom configurations 


Upright Frames—Feature teardrop punch pattern every 2". Horizontally and 
diagonally braced frames create a strong, stable system. Standard prepunched 
footplates make anchoring easy. Corrosion-resistant, green polyurethane finish. 


Beams—Beams feature a safety clip which cannot be sprung or removed 
without first removing the beam; no special tools required. An audible click or 
simple glance confirms the lock is engaged. Corrosion-resistant, orange poly- 


urethane finish. 
Overall Overall Upright 
Height Depth LoadCap.* Gauge Color 
Upright Frame 
36in 19,380 Ib 14 Green 
8 42in 21,450 Ib 14 Green 
48in 19,380 Ib 14 Green 
ің .42in 21,4501Һ 14 Green 
48in 21,4501 14 Green 
36in 21,4501 14 Green 
12% 42in 21,450 Ib 14 Green 
42in 29,410 Ib 14 Green 
_ 48 in 21,450 Ib 14 Green 
42in 21,450 Ib 14 Green 
left — 42in 29,410 Ib 14 Green 
48in 29,410 Ib 14 Green 
200 — 42in 294101 14 Green 
Overall Overall Load Beam 
Width Height Сар” Gauge Color 
Beams 
48 in 3in 7,580lb 16да Orange 
зїп 41900 1604 Orange 
Әбіл _3%їп 521010 16ga Orange 
4l^in 6,2700 16ga Orange 
108 in 4 іп 5,060lb 16ga Orange 
5 Yin 9,1000) 14ga Orange 
120in 4'4in 41900 16да Orange 
4'Ain 3,020lb 16ga Orange 
144іп 5%in 5,6800 14ga Orange 
біп 8,3000 13 да Orange 


Beam 
21E914 
Item 
No. 
1KBC1 
1KBC3 
1KBC7 Overall Overall Overall Item 
1KBC4 Width Depth Height No. 
1KBC8 Cross Bar, Zinc-Plated 
1KBC2 Step Beams _ 
1КВС5 36 in 3 %c in 1 іп 1KBF3 
1KBD1 42 in 3 %e in 1 win 1KBF4 
1KBC9 48 in 3 A6 in 1%in 1KBF5 
1КВС6 Wall Spacer$, Zinc-Plated 
1KBD2 Back of Upright to Anchor to the Wall 
8E593 6in З Ain 1 іп 1КВЕ8 
1KBD3 8in 3 Жіп 135іп 1КВЕ9 
iim 12in 3i in Тіп 1КВЕ1 
Мо. Row $расег}, Zinc-Plated 
Back to Back Uprights 
21E914 біп З іп 1% іп 1KBE5 
216915 8in 3 Жіп 155in 1KBE6 
1KBD6 12 in 3 Ain 1 %in 1KBE7 
1KBD7 Pallet Rack Guard, Yellow 
21E916 4^ in 2^in 12in 1KBF2 
1КВЕ2 4% in 2 in 18 in 2CAX9 
21E917 Upright Shim, Gray s 
21E918 4 in — 41D989 
1КВЕЗ Floor Anchor, Gray 
1KBE4 Vo in Yo in 4 3^ in 53CU97 


* Capacity based on evenly distributed loads. + Hardware included. 


Teardrop Roll-Formed 
Pallet Rack Components 


= Boltless assembly 

= Seismic components are available 
online, see Grainger.com® 

Closed tubular columns and braces 

generate 250% greater durability 

against fork truck damage. 


Upright Frames—Multiple offset 
anchor holes provide flexibility in 
anchor placement. Footpad with 
nesting ridge provides easy shim 


Overall Overall Load Upright 

Height Depth Сар” Gauge Color 

Upright Frame 2 - з 
36 іп 277900 14 Green 
8 42in 277900 14 Green 
48in 27,790lb 14 Green 
10 36in 27,790lb 14 Green 
42in 277900 14 Green 
10 ft. 48in 27,790 b 14 Green 
36in 27,901! 14 Green 
12 42in 41,4301 14 Green 
48in 27/7900 14 Green 
42in 27,701. 14 Green 
16 ft 42in 41,430 Ib 14 Green 
48in 41,4300 14 Green 
18 ft 42in 41,430 Ib 14 Green 
201 42in 277900 14 бгееп 
42in 414300 14 бгееп 


ум 
(s | STEEL KING 
A" BUILT TO DELIVER 
nesting, and flush footpad to column 
base evenly disperses load weight. 
Vista green powder-coat finish. 


Beams—Teardrop and rivet design 
with heavy-duty connection plates 
allows easy installation and greater 
connection integrity. Auto-engaging 
safety clip resists beam disengage- 
ment and provides an audible click 
when secured. Poppy orange powder- 
coat finish. 


Item 

No. 
4GWAQ 
4GWC3 
4GWC8 
4GWC1 
40М/С4 Overall Overall Load 
4GWC9 Width Height бар.“ 
4G6GWC2 Teardrop Pallet Rack Beams 
4GWD2 3in 3,020 Ib 
4GWD1 96 in 3in 4,000 Ib. 
4GWC6 4in 5,080 Ib 
4GWD3 4in 6,080 Ib 
46M190 108 in 3in 3,240 Ib 
4GWD4 5in 7,320 Ib 
4GWC7 120 in Sin 6,700 Ib 
4GWD5 144 in 6in 8,020 Ib 


* Based on evenly distributed loads. ¢ Hardware included. 
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Beam 
Gauge 


14 ga 
14 ga 
14 ga 
14 ga 
14 ga 
14 ga 
14 ga 
14 ga 


Color 


Orange 
Orange 
Orange 
Orange 
Orange 
Orange 
Orange 
Orange 


Item 
No. 


10W861 
10W862 
10W863 
10W864 
10W865 
10W866 
10W867 
10W868 


Welded 
Upright Frame 
1KBC1 


Assembled 


Overall Overall Overall 
а Depth Height 
Pallet Rack Supportst, Galvanized 
Hat Shaped Pallet Support 

З іп 42 in 1^in 
Waterfall Pallet Support 

2 іп 36 іп 1 vin 

2 "in 42 in 1 win 

2 "in 48 in 1^in 
Teardrop Pallet Rack Row Spacersf, Galvanized 
Row Spacer 

3in 8in 2in 
10 in 12 in 2in 


Item 
No. 


4GWA2 
4GWA3 


4GWA4 
4GWAS 


4GWAT 
4GWAB8 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Pallet Racks 


BUILT TO DELIVER 


(8j rene STEEL KING 


Bolted Structural Channel 
Pallet Rack Components 


= Fully welded steel construction 
= Powder-coat finish resists chips and chemicals 


Upright Frames—Hot-rolled structural channel 
columns are specially punched for 2" beam adjust- 
ability. Full horizontal and diagonal bracing increases 
frame strength. 7-ga. baseplate welded to column 
disperses floor load and increases stability. Multiple 
anchor holes allow easy floor mounting. Precaution 
Blue color. 


Beams—Made with high-strength structural steel 
(50,000 psi min.) for superior rigidity and durabil- 
ity. Feature 2-bolt beam connections and 7-ga. 


Shown v- “ 
Assembled [. wraparound connector plate to help square rack 
4 into position and create a tighter connection. Yellow 
color. 
Overall Overall Item Cross bars are sold separately. 
Height Depth Load Cap.* ^ Color No. 3 
Upright Frame Item 
36 in 39,990 Ib Blue — 2KGC3 NW нр №. — 
36 in 56,860 Ib Blue 2CAA5 Rack Guard Right Side, Yellow 
af 42 in 39,990 Ib Blue — 2KGC4 a е —  2KFZ8 _ 
42 in 56,860 Ib Blue 2CAAG Rack Guard Left Side, Yellow 
48 in 39,990 Ib Blue 2KGC5 45-0  2KGM 
48 in 56,860 Ib Blue 2CAA7 Rack Frame Protector, Yellow 
36 in 39,990|b ^ Blue 2К6Сб 89 12 24 KGG 
36 in 56,860 Ib Blue — 2CAA8 8 245 4 GM. 
108 42 in 39,990 Ib Blue 2KGC7 Item 
42 in 56,860 Ib Blue 2CAA9 L Color No. 
48 in 39,990 Ib Blue 2KGC8 Beam Ties 
48 in 56,860 Ib Blue 2CAC1 Overall Overall Load Beam Item For 5"H Beams 
36 in 39,990 Ib Blue 2KGC9 Width — Height — Cap." Gauge Color No. 36" Yellow 2ZNZ9 
36 in 56,860 Ib Blue 2CAC2 Channel Beams, Pkg. of 42" Yellow 2ZPA1 
12 tt 42 in 39,990 Ib Blue — 2KGD1 72in 3in  5960lb 7да Yellow  2CAC8 48" Yellow 2ZPA2 
42 in 56,860 Ib Blue 2САСЗ 96 in 3in 4900lb 7да Yellow — 2CAC9 Row Spacers 
48 in 39,990 Ib Blue — 2CAM 4in _ 71200 70 Yelow  2CAE2 ЕЗІ 
48 in 56,860 Ib Blue 2CAC4 3in _ 40400  7ga Yelow 2САЕЗ 8 Blue 2CAF2 
36 in 39,990 Ib Blue 2CAA2 108 in 4in _ 56600 7ga Yellow 2САЕ5 10" Blue 2CAF3 
36 in 56,860 Ib Blue 2CAC5 біп 78800 7ga Yellow  2CAE6 12" Blue 2CAFA 
168 42in 39,990 Ib Blue _ 2CAA3 3in  3320lb  7ga Yelow  2CAE7 aw 
42 іп 56,860 Ib Blue 2CAC6 120 in 4in 4,6001 7ga Yellow  2CAE8 8 Blue 2CAF5 
48 in 39,990 Ib Blue 2CAM біп 63600 704 Yelow 2САЕ9 10 Blue 2CAF6 
48 in 56,860 Ib Blue 2CAC7 144 in 5in — 4420lb 7ga Yelow 2САҒ1 12" Blue 2CAF7 
* Based on evenly distributed load. 
nu SKY. Load : Item 
® Welded right қату B 
Welded Upright Frames __ 
Lynx? Roll-Formed ыны 8380 b 2CAV7 
Pallet Rack Components — — 5 r30 zes- 
p 96" 36° 19,38018 2САМ8 
» Fully-welded steel construction ———- НО Zam. 
= Upright frames and step beams are sold 120" 4027: 193801b  2CAW4 
separately to allow for custom configurations 47 24957lb 2САМТ 


36" 19,3801b — 2CAW1 


= Boltless assembly 736 249570)  2CAW6 ” 


» Corrosion-resistant polyurethane finish 14 — "m 49 380 Ib 2CAWS - 

= Accessories can be found on page 1242 — 42 "  24957|b  2CAW8 | 
192 42 _ 2495710)  2CAW9 

Welded Upright Frames—Angle keyhole-slotted Load Item 


punch pattern every 3". Horizontally and diago- ha Сарайу“ No. 
nally braced frame creates a strong, stable upright Pa"etRack Beams cayi 


system. Prepunched footplates for easy anchoring. 96" 6,9200 — 2CAX2 
Gray color. 9,6800 2САХЗ 
| 4W' __ 44900 2CAX4 


108" 


Beams—lnstall without tools. The 3-prong connec- m ee ДАР. 
tor features a front engaged spring-loaded safety 120 у 14601  2CAX] - 
clip that seats in the upright frame. Yellow color. 144" 6 6,4600 20АХ8 | 


* Based on evenly distributed load. 
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Pallet Rack Decking & Enclosures 


774 


NashvilleWire. 


HUSKY 


RACK & WIRE 


eicit LYON* 
Pallet Rack Decking 


Pallet rack decking installs onto 
compatible pallet rack beams to 
distribute the weight of items placed 
on the decking across the beams. This 
decking is used for building or upgrad- 
ing pallet racks that provide organized 
storage for palletized loads or large 


DENIOS- 


THE HAZMAT РКО" 


beams because its U-shaped channel 
rests inside the step. 
SPILL-CONTROL SUMP- 

INSERT DECKING 


Installs onto pallet rack step beams 
and catches spills, leaks, or melting 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


containers in warehouses, distribution 4. 7. Deni, ap Finish Color Gauge Brand No. 
centers, and other storage facilities. à p oo y 2,610 Ib Zinc-Plated Silver 6ga Husky Rack & Wire —2JGK6 
Wire Decking - Waterfall grating that supports items on the 42in 2.70016 Zinc-Plated Silver  6ga Nashville Wire — 14F910 
ire Decking - Waterfall edge decking. It is often used on pallet racks 3,050 Ib Powder Coated Gray 6 ga Nashville Wire 4AYR2 
wraps over the top and outer face oF ^ Where containers of liquids or pack- | 48i 205 © — iier — 54s — Кта Wre MPOT 
pallet rack step beams and keeps the - us 9 
on > ages of frozen products аге stored. 58 in Overall Width 
decking in place on the beams. Air 2,500 lb ^ Powder Coated Gray 14 ga Lyon 55X663 
can circulate through wire decking INVERTED-CHANNEL WIRE DECKING 36 in 2,700 Ib Zinc-Plated Silver 6 ga Nashville Wire 14F908 
: TH р n А 3,750 Ib Powder Coated Gray 6 ga Nashville Wire 4AYP9 
to provide ventilation for items that This pallet rack decking has an 3,900 Ib 7inc-Plate Silver 6ga Husky Rack & Wire 2JGK4 
are stored on it, and water can pass inverted channel that dirt and debris 45] 2,750 2 ТЕРІН 2d Silver oa 4 ШЕШ Я Wre МЕЛІ 
інгі А А Й іп inc-Plate ilver ga usky Rac ire 
through the decking if sprinkler cannot accumulate in. Inverted-channel 312001 — Powder Coated — Gray 6 ga Nashville Wire ANYR3 
systems are activated. decking is stronger than flare-channel 2,500 Ib Zinc-Plated Silver 5 gà Nashville Wire ^ 14F914 
Solid Decking - Dust, debris, and decking. It can only be installed on step 48 in 2,630 Ib Zinc-Plated Silver бда Husky Rack & Wire 66015 
: д Д : : 3,000 Ib Powder Coated Gray 14 ga Lyon 55XG68 
small items cannot fall through solid beams because the inverted U-shaped отп Overall Width 
i i channel rests inside the step. 36 in 8,247 Ib Powder Coated Gray 14 ga Lyon 55X660 
decking, which helps prev ent product р Spill-Control Sump-Insert Pallet Rack Decking 
loss or contamination of items below — FLARE-CHANNEL WIRE DECKING 96 in Overall Width 
ing. А 36 in 6,900 Ib Zinc-Plated Blue 11 ga Denios 21WK59 
thg decking Can be installed on any type of pallet 42in 6,900 lb Zinc-Plated Blue 11да Denios 21WK61 
STANDARD-CHANNEL WIRE DECKING rack beam, including step beams, 108 in Overall Width : А 
. 36 in 6,900 Ib Zinc-Plated Blue 11 ga Denios 21WK60 
Stronger than flare-channel decking — Structural channel beams, and box 42in 690018 Zinc-Plated Blue 1да Denios 21WK62 
i beams. Inverted-Channel Waterfall Wire Pallet Rack Decking 
but can only be installed on step 46 ш Overall Width 
Overall Load Item 36 in 2,700 Ib Zinc-Plated Silver 5 ga Nashville Wire ДАҮВТ 
Depth Cap.* Finish Color Gauge Brand No. 42 іп 2,600 Ib Zinc-Plated Silver 5 ga Nashville Wire ДАҮТ1 
Standard-Channel Waterfall Wire Pallet Rack Decking 48 in 2,600 Ib Zinc-Plated Silver 5 ga Nashville Wire 4AYT4 
46 in Overall Width 52 in Overall Width 
2,700 Ib Zinc-Plated Silver 6 ga Nashville Wire 14F906 36 in 2,850 Ib Zinc-Plated Silver 5ga Nashville Wire ДАҮВ8 
36 in 2,750 Ib Powder Coated Gray 14 ga Lyon 55X658 42in 2,700 Ib Zinc-Plated Silver 5 ga Nashville Wire ДАҮТ2 
3,250 Ib Zinc-Plated Silver бда Husky Rack & Wire — 2JGK2 48 in 2,750 Ib Zinc-Plated Silver 5ga Nashville Wire ДАҮТ5 
3,450 Ib Powder Coated Gray 5 ga Nashville Wire 4AYP7 58 in Overall Width 
2,000 Ib Powder Coated Gray 14 ga Lyon 55XG61 36 in 2,950 Ib Zinc-Plated Silver 5 ga Nashville Wire 4AYR9 
42 in 2,500 Ib Zinc-Plated Silver 6 ga Nashville Wire 14F909 42 in 2,800 Ib Zinc-Plated Silver 5ga Nashville Wire ДАҮТЗ 
2,610 Ib Zinc-Plated Silver бда Husky Rack & Wire — 2JGK5 48 in 2,850 Ib Zinc-Plated Silver 5ga Nashville Wire AAYT6 
2,950 Ib Powder Coated Gray 5 ga Nashville Wire ДАҮВ1 Flare-Channel Waterfall Wire Pallet Rack Decking 
2,100 Ib Zinc-Plated Silver 6ga Husky Rack & Wire 66613 46 in Overall Width 
2,500 Ib Zinc-Plated Silver 6 ga Nashville Wire 14F912 36 in 2,900 Ib Powder Coated Gray 6ga Nashville Wire 4AYN7 
48 in 2,500 Ib Powder Coated Gray 14 ga Lyon 55XG69 42 in 2,550 Ib Powder Coated Gray 4 ga Nashville Wire 4AYP1 
3,000 Ib Powder Coated Gray 5 ga Nashville Wire 4AYR4 48 in 2,550 Ib Powder Coated Gray 4 ga Nashville Wire 4AYP4 
3,000 Ib Powder Coated Gray 14 ga Lyon 55XG66 52 in Overall Width 
48 in Overall Width 36 in 3,000 Ib Powder Coated Gray 6 ga Nashville Wire 4AYN8 
36 in 8,247 Ib Powder Coated Gray 14 ga Lyon 55X665 42in 2,450 Ib Powder Coated Gray 4 ga Nashville Wire 4ДҮР2 
52 in Overall Width 48 in 2,650 Ib Powder Coated Gray 4да Nashville Wire 4AYP5 
2,500 Ib Powder Coated Gray 14 ga Lyon 55XG59 58 in Overall Width 
36 in 2,700 Ib Zinc-Plated Silver 6 ga Nashville Wire 14F907 36 in 3,150 Ib Powder Coated Gray 6 ga Nashville Wire 4AYN9 
3,250 Ib Zinc-Plated Silver боа Husky Rack & Wire — 2JGK3 42 in 2,600 Ib Powder Coated Gray 4 да Nashville Wire 4AYP3 
3,600 Ib Powder Coated Gray 6 ga Nashville Wire 4AYP8 48 in 2,900 Ib Powder Coated Gray 4да Nashville Wire 4AYP6 
* Based on evenly distributed loads. 
Pallet Rack Enclosure Kits — WireCrafters 
= Constructed of gray 10-ga. powder-coated steel 
2 BAYS 3 BAYS 5 BAYS 
Create an enclosure that controls access to pallet Overall Overall Overall] Wem Hem нет 
racks' contents, help prevent theft of high-value Height Width Depth No. No. No. 
i i i 36in | 38XY74 | 38XZ69 | 38XZ44 
inventory on the racks, and stop items from falling бт 4m 38X774  38XY83 38X707 
off the racks. The kits include back and side panels 48in | 38X276 38X753 38Х735 
that attach directly to the pallet rack. They also . Збіп | 38XY69 | 38XX99 | 38XY21 
include an overhead door track and sliding front je EE cu c Ne os 
doors with lugs that accept a padlock for locking the 1201" 36in | 38XZ17 | 38XZ24 | 38XZ32 
i isibili ir ci j 120in 42іп 38X209 38XY54 38XY22 
doors. Wire mesh allows visibility and air circulation. 4-І 38X755 ^ 38XY14 | 38X735 
2 BAYS 3 BAYS 5 BAYS 36 in 38XZ59 — 38XY25 
Overall Overall Overall Item Item Item 144in 42іп | 38XY78 | 38XY87 | 38XZ27 
Height Width Depth No. No. No. 48 in 38XY26 38XY10 38XZ20 
36 in 38XY38 38XY02 38XY97 36 in 38XY44 38XY15 38XY72 
96in 42іп 38XZ21 38XZ30 38XZ57 96in  42in 38XY29 38XY61 38XY91 
48 in 38XX93 38XZ11 38XY31 48 in 38XZ36 38XY71 38XY03 
36 in 38XZ04 38Х723 — 36 in 38XZ13 38XY28 38XY85 
108in 42іп 38XY77 38XZ66 38XZ10 108in 42іп 38XY65 38XZ07 38XY27 
96 in 48 in 38Х716 38ХҮ81 38ХҮ93 144 in 48 in 38XZ52 38XX95 38XY16 
36 in 38Х747 38XY32 38XY62 36 in 38XY86 38XZ26 38XY58 
120in 42іп 38XY95 38XY63 38XX98 120in 42іп 38XX97 38XY17 38XY04 38XY53 
48 in 38XY09 38XZ34 — 48 in 38XZ58 38XZ19 38XY99 E 
36in | 38XZ50 | 38XY08 | 38XY19 36in | 38XY84 | 38XZ18 | 38XY23 3 Shelving Bays 
144in 42іп 38XY39 38XZ05 38X245 144in 42іп 38XZ63 38XZ37 38XY05 
48 in 38ХҮ55 — 38XY73 48 in 38XZ67 38XZ22 38XY06 
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Pallet Rack Guards & Identification 


Collision Sentry Ге 
Warning Device $ 


Infrared motion detectors alert forklift drivers 

and pedestrians to movement in dangerous blind 
corner intersections. Highly visible LEDs flash 

and an audible alarm is issued when a collision 

is imminent. Volume is adjustable. Portable and 
compact device snaps onto racking for immediate 
deployment. Runs on D batteries (included) and 
features a low-battery indicator. 


Overall Overall Item 
Depth Width Color No. 
3 іп 6 vin Yellow 437714 


елестеу, 


Rack Sentry Pallet is 
Rack Protectors jo 


Attach protectors to rack uprights to create a highly 
visible protective layer that withstands abuse from 
forklift collisions. Flexible EVA construction absorbs 
impact and then quickly returns to shape. Install 
directly onto uprights eliminating the need for drilling 
into and putting additional stress on the floor. 


HUSKY 


RACK & WIRE" 


WireCrafters 


Pallet Rack 
Guards and 
Mounting Clips 


= Constructed of $ 
powder-coated steel 
Guards install onto pallet 
rack uprights to stop items 
from falling off the back of 
the racks. Also known as 
aisle shields, rack guards 
do not need to be tensioned 
like netting. They are made 
of wire mesh, so users can 
see through them to view 
the racks' contents, air can 
circulate through them for 
ventilation, and water can 
pass through them if sprin- 
kler systems are activated. 


Includes Item 


Overall Overall Overall 
Width Depth Height Gauge Hardware Color 
Welded-Frame Wire Mesh Pallet Rack Back Guards 


Brand No. 


Usable Opening Overall Dim. Item T 36 in 8 ga Yes Gray Husky Rack & Wire — 1LWV3 
A 2 А 1 Н 1 1 1 T 48 in 8 ga Yes Gray — Husky Rack & Wire 1LWV4 
2n in ail Ш 96 іп 1: 60 in 8да Yes Gray — Husky Rack & Wire — 1LWV8 
3 in 3 in 3% in 18in 41A014 Tu 48i 10 N G Wi i 38XY83 
3 іп 3in 31: in {8in 41A015 шз Ш a 9 тау гестапо 
din Fin iin 18 in A1A016 1% 60 in 10 ga No Gray Wirecrafters - 38XY20 
453iin 3in ГЕЛ 18in 41A018 | 1 48 in 8 ga Yes Gray — Husky Rack & Wire 1LWV5 
w/Beam Cutout 108 in 1 48 in 10 ga No Gray Wirecrafters 38XY33 
3in 3in 3in 18 in 41A012 1" 60 in 10 ga No Gray Wirecrafters 38XY01 
4 in 3 in 4in 18 in 41A017 41A011 ПЫ 48 іп 8 да Yes Gray X Husky Rack & Wire — 1LWV6 
Rack End Mount | 2 Е 120 in T 60 in 8 ga Yes Gray — Husky Rack & Wire — 1LWV9 
Зп 3in 3in 18 in 41A013 iw 48 in 10 ga No Gray Wirecrafters 38XY79 
Ти" 60 іп 10 да № Gray Wirecrafters 38XY67 
iu 48 in 8 ga Yes Gray — Husky Rack & Wire — 1LWV7 
144 in ik 60 in 8ga Yes Gray Husky Rack & Wire ТІМ/ХІ 
1" 48 in 10 ga No Gray Wirecrafters 38XZ38 
R k G rd Pr t t r 17" 60 in 10 ga No Gray Wirecrafters 38XY82 
аск оша otectors Welded-Frame Wire Mesh Pallet Rack Side Guards 
_ i j А 1 120 in 10 ga Yes Gray Wirecrafters 38XZ41 
Floor-mounted uprights are cast steel with 33 in Tus 144 in 10да Yes Gray Wirecrafters 38XY41 
rubber bumpers to limit impact damage. Feature 1w 96 in 10 ga Yes Gray Wirecrafters 38XY80 
C-channel design and easily install to concrete 39 in iw in 104а  — Yes Сау Wirecrafters — — 38XYS1 
inh-vieihili 9 ТТ 17" 120 іп 10 да Үеѕ Gray Wirecrafters 38Х754 
surface. High visibility powder coat finish in safety Tw 14410 10ga Yes — Gray Wirscrzflars 38Х729 
yellow. Include four 7&"-dia. mounting holes. 1W in 10ga Yes Gray Wirecrafters 38XX96 
Usable Opening Overall Dim. Item 45 in iw 120 in 10 ga Yes Gray Wirecra fters 38XZ49 
W D W D H No. iw 144 in 10 ga Yes Gray Wirecrafters 38XZ01 
Pallet Rack Guard with Bumper У à Overall Overall Overall Item 
3 2 іп 8 4 in 7% іп 2 іп ен Item Width Depth Height — Color Brand No. 
Sm 3 % n 8 Th in 7 2 in 24 in 22NP59 Ec Guard Meee oie е EAT Mesh а Е шп — Wirecrafters 38XZ03 
3%in бт 741 36п 22МР60 Aisle Guard Offset 4in ғ 2іп Gra Wirecrafters | 38XZ73 
3% in| 10 in 7йіп  12in  22NPB1 Monti cl т Е S теста SEXYSE 
виш 2%іп |10/&in 7%in  18in  22NP62 o ust au Ш тау lec cos 
3% in 10 %in 7% in J4in 22NP63 Hardware for Welded-Frame Wire Mesh Pallet Rack Back Guards , 
355 in 10%in 7% іп  36in  22NP64 Aisle Guard Offset 4in 4 lin Black — Husky Rack & Wire 1LWX3 
Aisle Guard Mounting Cli "na Cli 6 in 6 Tin Black Husky Rack & Wire 1LWX4 
дор Mounting Clip y 
Includes (4) Anchor Bolts 22NP65 22NP57 Vain A iin Black Husky Rack & Wire 1LWX2 
Magnetic nanaon OUP ЕКЕП ъс ГҮ Нет 
C-Channel а а А м L Color — Brand Мо. 
Cardholders Shelving and Pallet Rack Identification мәлеісізіегнгі. witeonwireor |”. 
Magnetic Label Rolls, Write-On/Wipe-Off—Custom labels that can be Zin 50й White figner —4pgas 
, Index 
Н í ў Зіп 508 4DE46 
easily erased and reused. Clear vinyl topcoat can be used with any standard Magnetic C-Channel Cardholders, Rolls 
wet- or dry-erase marker. iin  50ft Aigner —1FYB1 
Slip 'N Stik Қ А 2 in 50 ft Black yee 1FYB2 
Label Holder Kit Magnetic C-Channel Cardholders—Allow for quick changes іп ID cards. Зі — 50ft 1FYB3 
Easily repositioned. Мет Pkg. 
үтер Color ~ Brand _ No. Qty. 
Slip 'N Stik Label Holder Kit—Print signs using the high-visibility yellow “Slip N Stik Label Holder Kit 


Superscan? 
Label Holder 


twelve 11" x 8%" sheets of laser/inkjet paper. NBC 


Superscan Label Holders—Special matte finish for accurate bar code 5і 3° 
scanning. Laser/inkjet-ready inserts are easy to print, insert, and remove. 6in 4 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Yellow Aigner Index 4DE40 10 


laser/inkjet paper provided. Snap into pallet rack assembly holes and snap ltem Pkg. 
out to relocate. Holds any sign up to 14" thick. Kit includes 10 holders and W H 


Color Brand No. Qty. 
Superscan Label Holder - Self-Adhesive 

Clear Ѕирегѕсап 3FU86 50 
Superscan Lahel Holder - Magnetic 

Clear Ѕирегѕсап 3FU87 50 
Clear Superscan 4TR23 50 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. E 
Cantilever Racks Details on page А1. E 


1-Sided 
Add-On 


2-Sided 
Add-On 


Starter 


2-Sided 


Cantilever Racks Starter JARKE. 


Kits come with all the necessary parts for assembling cantilever racks, which have arms that extend from their frames to create multiple storage levels. Also known 
as pipe storage racks and cantilever shelving, cantilever racks hold long materials such as tubing and pipe in maintenance departments, tool rooms, machine shops, 
and storage areas. Starter units can be used on their own as standalone racks. Add-on units can be connected to existing starter units or add-on units to create 
multi-unit cantilever rack systems, and they cannot be used on their own as standalone racks. 


Components such as uprights, braces, arms, and stop sockets can be purchased to repair, upgrade, or add onto existing cantilever racks. 


Center Starter Add-On 
Number of Overall Overall Arm Brace Cap. per Item No. of Overall Cap. per Item No.of Overall Cap. per 
Usable Sides Depth Height L Length Unitt Arm Style No. Arms Width Arm* No. Arms Width Arm* 
Heavy-Duty Rack Kits 
Pin-Lock - 3 in Arm Adjustment 
40" 96" 24 in 68 in 12,530 Ib Straight 3W588 8 8177 4,000 Ib 3W592 4 743 2,000 Ib 
1 49" 10-ft 36 in 68 in 12,840 Ib Straight 1WG17 12 8177 1,300 Ib 1WG16 6 743 1,300 Ib 
61" 12-ft 48 in 68 in 9,690 Ib Straight 3W589 16 74 1,000 Ib 3W593 8 743 1,000 Ib 
64 96" 24 in 68 in 12,530 Ib Straight 3W590 16 8177 2,000 Ib 3W594 8 743 2,000 Ib 
2 8177 10-ft 36 in 68 in 12,340 Ib Straight 1WG14 24 8177 1,300 Ib 1WG13 12 743 1,300 Ib 
10577 12-ft 48 in 68 in 9,690 Ib Straight 3W591 32 74 1,000 Ib 3W595 16 743 1,000 Ib 
Medium-Duty Rack Kits 
Bolt-On - 1 1⁄2 in Arm Adjustment J 
1 21 84 14 in 72 іп 7,000 Ib Straight 4UK92 14 77% 500 Ib — = — = 
21W 84 14 in 36 in 7,000 Ib Straight 4UK90 14 4196" 500 Ib = = = = 
2 34 84 14in 72 in 14,000 Ib Straight 4UK88 28 TTR 500 Ib = = = = 
34" 84" 14 in 36 in 14,000 Ib Straight 4UK86 28 3854" 500 Ib = = = = 
Keyhole-Slot - 4 in Arm Adjustment 
1 26%" 84" 16in 69 % in 12,000 Ib Straight 8ALG4 12 807" 1,000 Ib QWEAS 6 75" 1,000 Ib 
267" 84" 16 in 69 % in 12,000 Ib Inclined 4UK77 12 807" 1,000 Ib 4UK78 6 75" 1,000 Ib 
45" 84" 12 іп 69 % in 12,000 Ib Inclined 9A631 24 807" 1,000 Ib 9WRZ7 12 75" 1,000 Ib 
2 45" 84" 16 in 69 % in 24,000 Ib Straight 8E553 24 807" 1,000 Ib 9LCG3 12 75" 1,000 Ib 
45" 84" 16 in 69 % in 24,000 Ib Inclined 4UK79 24 807" 1,000 Ib 4UK80 12 75" 1,000 Ib 
Pin-Lock - 3 in Arm Adjustment 
1 40" 96" 24 in 45 in 7,500 Ib Straight 9JZ59 8 559 650 Ib 91204 4 5091s 650 Ib 
49" 10-ft 36 in 69 in 5,700 Ib Straight 9RUPO 12 19%" 430 Ib 9RUP1 6 74e 430 Ib 
2 647" 96" 24 in 45 in 7,500 Ib Straight 9Ј260 16 55%" 650 Ib 8AHK6 8 50%6 650 Ib 
Number Usable Overall | REMOVABLE LIP NO LIP 
of Load Capacity Arm Arm Item Item 
Usable Overall Overall Overall Maximum Load Maximum Compatible Item per Arm Length Length No. No. 
Sides Width Depth Height Capacity per Side — Arms per Side Arm Length No. Heavy-Duty Pin-Lock Cantilever Rack Arms 
Uprights Straight 
Keyhole-Slot 1,000 Ib 48in  50775in 1CJA8 1CJA1 
1 870" 21 14 6,000 Ib 6 12 in, 16 in 8TX57 1,145 Ib 42 in 45 in 1CJA7 1CHZ9 
2 87" 45" 74 6,000 Ib 6 12in,16in X 8NGV9 1,300 Ib 36 in 38 % in 1CJA6 1CHZ8 
Pin-Lock _ 1,600 Ib 30 in 33 in 1CJA5 1CHZ7 
9%" 34" 84 14,950 Ib, 18,520 Ib 9 12 in, 18 in 1CHV8 2.000 Ib 24 in 26 Жіп 1CJA4 1CHZ6 
9%" 34" 10-ft 20,640 Ib, 25,650 Ib 12 12in 18in 10НМ/3 2.500 Ib 18 in 21 in 1CJA3 1CHZ5 
9v 40" 8- 12,530 Ib 3 24 in 1CHV9 3,000 Ib 12 іп 15іп 1СЈА2 1СН24 
9%" 40" 10-ft 16,680 Ib 12 24 in TCHW4 Inclined 
97" 40" T2ft 16,730 Ib 14 24in 10Н\\8 2.000 Ib 24in 262702 іп 3FY61 1CJB2 
1 9%" 49" 10-ft 12,340 Ib, 14,250 Ib 12 30in 36in —1CHWS 2.500 Ib i8in 21 %in 1CJB4 1CJB1 
p r - ; ,10, in, 36 in 
ae er 5 15001, 490 b 3. пат НИ? Leech Het p m 
9v? 61” 10-ft 9,730 Ib, 10,880 Ib 2 in, 48 in CHW6 їшт- - i 
97" eT 121 8,690 1b, 10.830 Ib 14 amam menr БИИ ШЕШЕНИН ТІР 
8" 65" 8-ft 12,530 Ib 9 24 in 12A215 - іп- і 
9r 53" 84 14,950 Ib, 18,520 Ib 9 {2in, 18in 1СНХ2 ipn Ена cantavan Ese Braces, 1СНҮ9 
9yr 53" 12-ft 20,450 Ib, 26,300 Ib 14 12 іп, i8in —1CHY1 44° 3 11" 1СНҮб 
9%" 65" 8- 12,530 Ib 9 24 in 1CHX3 4g 4% IT 1CHZ1 
9yr 65" 10-ft 16,860 Ib 12 24in 1CHX7 - 3 IT 1CHY7 
2 9%" 65" 12-ft 16,730 Ib 14 24 in 1CHY2 56 4% ir 1CHZ2 
gy 82" 8- 9,460 Ib, 10,780 Ib 6 30 in, 36in 10НХ4 - 3 ir 1СНҮ8 
97" 82" 10-ft 12,340 Ib, 14,250 Ib 12 30in,36in 1СНХ8 72 4% IT 1CHZ3 
2s 5% is t EE 0, тадан J E 30 Ш 3 m m *Based on evenly distributed loads. This is the maximum amount of weight 
oU 106" Tos vam n вр 1% % т. 25 П ioHyg а" ТМ arm гап hold. The capacity ооа of a shelving oe is 
gr 106 T3 10830 Ib. 10.831 Ib 14 4gin48in —CHYA equal to the sum of the arm capacities for all of the arms on that level. 


{Based on evenly distributed loads. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Dunnage & Stack Racks 

Overall Overall Item 

| METRO} SHC INDUSTRIAL, Width Depth Load Cap. Material Brand No. 

Grid Top | E CAR 

We putsspaceto work. 30in — 1,500 Ib Polymer Metro 8TJN7 

в : 36in 1,5001 Polymer Metro ЗАН85 

Grid Top Plastic Dunnage Racks п дёп 15000 Polymer Мао: 8б 

а А in Д otymer etro 

SS Se = Constructed of black high-density polyethylene 36 in 500107 Polyethylene Structural Plastics 4UW54 
тела P = 12"H leg posts тп —48in 7001: Polyethylene — Structural Plastics 1РХА1 
66in 1,0000 Polyethylene — Structural Plastics 4UW56 

i5 = Snap together for easy assembly 96in 1400р Polyethylene Structural Plastics 4UW58 

" ыш Plastic dunnage racks weigh less than metal racks 36in ^ 96in 2,0018 Polyethylene — Structural Plastics 1PWZ8 

к ntimicrobia i i Antimicrobial Grid Top 

Grid Top 4 апа will not rust when used in areas where the 30 in 15001 Polymer Metro ТВЕҮІ 

racks will get wet. ээп Bin 1,5006 ^ Polymer Metro 1BEY2 

А A В 48 іп 1,5001 Polymer Metro 1ВЕҮЗ 

Grid Top—Flow-through design permits scrap and 60in 1,5008 ^ Polymer Metro 1BEY4 

liquids to fall or drain below. Antimicrobial models Solid Top % JE Pun = " TS 

i e imi { i 36 in olyethylene tructural Plastics 

feature Microban? antimicrobial product protection. pii, Аё 9000 Polyethylene — Structural Plastics 1PWZ6 

М = i j 66in 1,0010» Polyethylene — Structural Plastics 1PXA7 

Solid Top Solid Top Boxes can slide on and off without 96in 1,800102 Polyethylene — Structural Plastics 1PXA4 
catching corners or damaging containers. 36in  96in 2,7001b Polyethylene — Structural Plastics — 1PXA2 


Open-Deck 
Base 


Wood-Deck 


BUILT TO DELIVER 


Stack Racks 


= Steel construction 


Stack rack bases support loads with uneven or irregularly shaped bottoms, such 
as bags or tires. Compatible posts fit into the bases to support additional rack 
levels and protect items on the racks from being crushed when stacking multi- 
ple racks vertically. Forklifts can pick up the racks from any side. Open-deck 
bases have cross stringers that support loads with firm, flat bottoms. The large 
open spaces between the cross stringers allow air to circulate through the deck 
for ventilation. Wood-deck bases have wood planks that sit on top of cross 
stringers, which support the planks when loads are placed on the deck. 


9 STEEL KING’ 


Overall Overall | Overall Load Item 
Width Depth Height ^ Capacity | Finish _ Color Brand Мо. 
Open-Deck Stack Rack Bases CU E E 
48 in 7 in 4,000 lb Powder Coated ^ Gray = 1CJB6 
42 in 60 in 6 іп 2,0000 Powder Coated ^ Gray — 1CJC9 
Тіп 4,000 Ib Powder Coated ^ Gray — 1CJB7 
42 in 10 “іп 4,000 Ib. Baked Ename Green — Steel King 46М179 
6 “in 2,000 Ib Powder Coated ^ Gray = 1CJD1 
48 in 48in 7 in 4,0001b Powder Coated ^ Gray = 1CJB8 
10 %in 4,000 Ib Baked Enamel ^ Green _ Steel King 46М183 
60 in 6 Yin 2,000 lb Powder Coated ^ Gray = 1CJD2 
7in 4,000 Ib Powder Coated ^ Gray = 1CJC6 
60 in 42 in 10 “іп 4,000 Ib. Baked Ename Green — Steel King 46M181 
Wood-Deck Stack Rack Bases 
48 in 7 in 4,0001b Powder Coated ^ Gray = 1CJB9 
42 in 60 in 7in 4,000 Ib Powder Coated ^ Gray — 1CJC1 
9in 2,000 Ib Powder Coated ^ Gray = 1604 
42 in 10 ^ in 4,000 Ib Baked Ename Green — Steel King 46М180 
Тіп 4,0001b Powder Coated ^ Gray = 1CJC2 
48 in 48in 9in 2,000 lb ^ PowderCoated ^ Gray = 1CJD5 
10 ^ in 4,000 Ib Baked Enamel Green Steel King 46М184 
60 in 6 Жіп 2,000 Ib Powder Coated ^ Gray = 1CJD6 
7in 4,000 Ib Powder Coated ^ Gray = 1CJC7 
60 in 42 in 10 “іп 4,000 Ib. Baked Ename Green — Steel King 46M182 
Load Item 
Capacity Height No. 
Stack Rack Post Set of 4 à та 
2,000 Ib 36 in 1CJD7 
2,000 Ib 42 іп 1CJD8 
2,000 Ib 48 in 1CJD9 
4,000 Ib 36 in 1CJC3 
4,000 Ib 42 in 1CJC5 
4,000 Ib 48 in 1CJC4 
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Aluminum & Wire Dunnage Racks 


Open design promotes good air circulation and reduces dust and dirt buildup. 


Overall Overall Overall Item 
. Height - Width Depth Load Cap. Finish Brand No. 
Aluminum Dunnage Racks 

36 in 20 in 2,000 Ib Natural New Age 6TJH1 

24 in 2,000 Ib Natural New Age 6TJH7 

24in 2,500 Ib Natural New Age 16D661 

8in 48 in 20 in 2,000 Ib Natural New Age 6TJH2 
24 іп 2,000 Ib Natural New Age 6TJH8 

60 in 20in 1,500 Ib Natural New Age 6TJH3 

24 in 1,500 Ib Natural New Age 6TJH9 
24 in 18 in 2,500 Ib Natural New Age 16D665 
18 in 3,000 Ib Natural New Age 16D666 
36 in 20 in 3,000 Ib Natural New Age 16D662 

20 in 2,000 Ib Natural New Age 6TJH4 

24 in 2,000 Ib Natural New Age 6TJJ0 
18 in 2,500 Ib Natural New Age 16D667 
12in 48 in 20 in 2,500 Ib Natural New Age 16D663 
20іп 2,000 Ib Natural New Age 6TJH5 

24 in 2,000 Ib Natural New Age 6TJJ1 
18 in 2,000 Ib Natural New Age 16D668 
60 in 20 in 2,000 Ib Natural New Age 16D664 

20 in 1,500 Ib Natural New Age 6TJH6 

24 in 1,500 Ib Natural New Age 61JJ2 

Wire Dunnage Racks 1 e 

36 in 24 in 1,400 Ib Chrome == 2HFX6 

10 ^ in 48 in 24 in 1,400 Ib Chrome = 2HFX7 
60 in 24 in 1,400 Ib Chrome = 2HFX8 

24 in 18 in 800 Ib Chrome = 2HFX2 

14 іп 36 in 24 in 800 Ib Chrome = 2HFX3 
24 in 800 Ib Natural == 2HFX5 


Modular 4-Post 
Stack Racks 


Four-post racks each consist 
of four posts that are welded 
to a base, and they do not 
require assembly. The top of 
the racks' posts insert into 
sockets on additional bases 
to create a multilevel storage 
system. The posts protect 
items on the racks from being 
crushed when stacking multi- 
ple racks vertically. Multiple 


6 Stacking 
Racks (3 Levels 
High) Shown 


: Overall Overall Overall Load Item 
racks can also be placed side- Width Depth Height Capacity as 
i А | ІП ІП 4 
by-side to accommodate pipe, 18in тіп isin 3700107” 4UK84 
tubing, extrusions, and other олп 1511 22 in 5,6000 _ 4UK85 
long items. 16 іп 25 in 7,500 Ib — 1WG15 


SHELVING & STORAGE 


Flow & Bar Racks 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Flow Cell Gravity Flow Racks 


= Blue racks with 14-ga. shelves & 12-ga. posts 
» Boltless racks have a 3000-Ib. capacity per shelf; bolt- 
together racks have a 1000-Ib. capacity per shelf 
Stationary flow racks are suitable for areas where they will not be 
moved often. The racks have multiple storage levels with skate wheels, 


rollers, or decking that allow items 
forward as items at the front of the 


that bolt together for assembly or boltless flow racks do not require bolts 


or special tools to assemble. 


No. of Overall Overall Overall 
Shelves — Width Depth Height 
Boltless Stationary Flow Racks 
Roller Track 
72 іп 84 in 
96 in 84 in 
4 Shelves ZG 72 in 34 in 
96 in 84 in 
Skate Wheel Track _ 
i 72 іп 84 in 
48 in H T 
96 in 84 in 
4 Shelves 72 in 84 in 


Gin —ggin — g4in 
Bolt-Together Stationary Flow Racks 
Roller Track 


i 48 in 72 in 
48in 6010 72in 
i 48 in 72 in 
3 Shelves _ 6011 —60in — 72in 
48 in 72 in 
72in ^ 60in  72in 
ein — 12m 
! іп іп 
48 in 9 іп 2 іп 
! іп іп 
4Shelves 90i" бп 72in 
48 in 72 іп 
72 іп 60 іп 72 іп 
72 іп 72 іп 
Skate Wheel Track _ 

i 48 in 72 in 
48in — Oin 72іп 
i 48 in 72 іп 
3Shelves 60іп 60 in 72 in 
48 in 72in 
72 іп 60 in 72 in 
72 іп 72 іп 
48 in 72in 
60 in 72 іп 
48 in 72in 72in 
84 in 72 іп 
96 іп 72 іп 
утуп 
in in 
4Shelves бот —72in — 72in 
84 in 72 іп 
96 іп 72 іп 
48 in 72in 
72in 60 in 72 іп 
] 72in  72in 
96 in 96 in 72in 

Skate Wheel Track Workstations 
3Shelves — 72in 96 in 72 іп 


atthe back of the racks to glide 
racks are removed. Choose racks 


STRAIGHT KNUCKLED 
Starter | Add-On | Starter | Add-On 
Item Item Item Item 
No. No. No. No. 

46KG68 | 46KG69 — = 
46KG71 | 46KG72 — — 
46KG80 | 46KG81 | 46KG98 | 46KG99 
46KG83 | 46KG84 | 46KH02 | 46KH03 
46KG74 | 46KG75 | 46KG92 | 46KG93 
46KG77 | 46KG78 | 46KG95 | 46KG96 
46KG86 | 46KG87 | 46KHO5 | 46KH06 
46KG89 | 46KG90 | 46KH08 | 46KH09 
46KF47 | 46КҒ49 — — 
46KF51 | 46KF53 — — 
46KF55 | 46KF57 — — 
46КҒ59 | 46KF61 — — 
46KF63 | 46KF71 — — 
46KF65 | 46KF67 — — 
46KF69 | 46KF73 — — 
46KF48 | 46KF50 — — 
46KF52 | 46KF54 — — 
46KF56 | 46KF58 — — 
46KF60 | 46KF62 — — 
46KF64 | 46KF72 — — 
46KF66 | 46KF68 — = 
46KF70 | 46KF74 — — 
46KF75 | 46KF77 — — 
46KF79 | 46KF81 — = 
46KF83 | 46KF85 — — 
46KF87 | 46KF89 = = 
46KF94 | 46KF93 — — 
46KF99 | 46KG02 = = 
46KF91 | 46KF97 — — 
46KF76 | 46KF78 — — 
46KF80 | 46KF82 — — 
— — 46KG07 | 46KG14 
— — 46KG06 | 46KG15 
— — 46KG05 | 46KG16 
46KF84 | 46KF86 — — 
46КЕ88 | 46KF90 — — 
— — 46KG08 | 46KG11 
— — 46KG09 | 46KG17 
— — 46KG10 | 46KG13 
46КҒ95 | 46KF96 — — 
46KG01 | 46KG03 — — 
46KF92 | 46KF98 — = 
= = 46KG12 | 46KG18 
46KG04 = = = 


Solid-Deck Boltless 
Stationary Flow Racks 


= 20-ga. shelves with 

22-ga. posts 
= 550-Ib. capacity per shelf 
Solid decking prevents small 
parts from falling through the 
shelves and will not snag items 
on the shelves. It also stops dirt 
and debris from falling through 
the shelves and contaminating 
items on lower levels. Boltless 
flow racks do not require bolts or 
special tools to assemble. 


Flat decks are not tilted, so 
items at the back of the racks’ 
shelves will not put weight on 
items at the front of the shelves 

if multiple items are lined up ina 
row, which helps prevent damage 
if there are heavy or compressible 
items on the shelves. 

Tilted decking allows gravity 

to move items at the back of the 
racks forward as items at the 
front of the racks are picked. 


Tilted Deck 
4УМ05 


Starter | Add-On 
No.of Overall Overall Overall Item Item 
Shelves Width Depth Height Shelf Angle No. No. 
Flat Solid-Deck Stationary Flow Backs} — — 
| in in traight 
Shelves —48in —авіп 78 in Straight | 4VMO4 | 4VL65 
Tilted Solid-Deck Stationary Flow Racks _ 
481п 78 in Straight/Tilted | 4VM05 | 4VL66 
5 Shelves 4811 48 in 78in ilted = 4VL68 
48 in 78 in Peak Tilted = 4VL69 
50 in 24 in 78 in Tilted 38HV04 | 38HU96 
1248 GRAINGER. 
EI root 


Find even MORE on Grainger.com? 


[V]NEX 


Roller Track - Rows of rollers provide a 
stable surface for moving loads with rimmed 
or uneven bottoms, such as kegs, pallets, 
and bags. Each level has a flat, flush front 
edge, making these flow racks suitable for 
conveying full cases and other unopened 
items. 


Skate Wheel Track - Closely spaced rows 
of skate wheels allow boxes, totes, and other 
loads with firm, flat bottoms to glide on the 
racks. Skate wheel tracks spread the weight 
of conveyed items across a wider area than 
skate wheel rails, and they can support 
items in a range of sizes. Each level has 

a flat, flush front edge, making these flow 
racks suitable for conveying full cases and 
other unopened items. 


Knuckled Racks - Fach level has a sloped 
front edge that presents items at the front of 
the rack at a downward angle, making these 
flow racks suitable for applications where 
workers need to reach into open containers 
on the racks to pick items directly from the 
containers. 

Flow Rack Workstations - A worktable 
provides a flat surface for performing 
inspection, assembly, and other work tasks 
on items picked from the rack. The racks 
also have a return lane underneath the 
worktable for returning empty containers. 


Mobile 
No.of Overall Overall Overall Item 
Shelves Width Depth Height No. 
Bolt-Together 
Roller Track Mobile Flow Racks 
48 in 54 in 46KF19 
бт рпа п | ABKFZT 
in in 
3 Shelves 48in — 54in | 46КЕ22 
48 in 60 in 54 in 46KF23 
12 іп 54 in 46KF24 
Skate Wheel Track Mobile Flow Racks 
48 in 54 in 46KF25 
36 in 60 in 54 іп 46KF26 
72in 54 in 46KF27 
3 Shelves 48 in  54in | 46KF28 
48 in 60 in 54 in 46KF29 
72 іп 54 in 46KF30 
Tilted Solid-Deck Mobile Flow Racks 
36 in 28 in 72 іп 46KF31 
52in 28 in 72 in 46KF33 
3 Shelves “Gq in 28 in  72in | 46KF35 
76 in 28 in 72 іп 46KF37 
Flat Deck 
4VMO4 


Knuckled 
Roller Unit 
46KG98 


Skate Wheel Unit 
46KF83 


Roller Track 
Mobile Unit 
46KF19 


Ё LITTLE 
GIANT 


Freestanding 
Vertical Bar Rack 


= Gray powder-coated finish 

= 6000-Ib. capacity 

Easy to access and organize bar stock and 
tubing. Vertical storage requires less floor 
space. Includes security chain and hooks. 


Overall Overall Overall Item 
Width Depth Height No. 
48 in 24 in 60 in 20VA66 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SHELVING & STORAGE 
Sheet, Cylinder, Spool & Tire Racks 


ea: 


Horizontal 


R LITTLE 
GIANT. 


Sheet Racks 


= Steel frames 

Store long, thin panels or sheets such as drywall and plywood. They 
have vertical uprights or horizontal dividers that support items on the 
racks and keep them separated for organized storage. These racks 
are used in building supply stores, maintenance facilities, and other 
areas where panel and sheet goods are stored. 


Number Overall Overall Overall Item 
of Bays Width Depth Height Brand No. 
Vertical 
2 60 in 30 in 33 in Little Giant 20/А64 
36 in 33 in Little Giant — 20VA65 
36 in 42 in = 3FY90 
4 48 in 36 in 44 in Little Giant — 20VA67 
30 in 33 in Little Giant _ 20VA63 
Horizontal 
5 54 in 102 in 48 in — 1BBY4 
Multi-Drientation 
ne in 84 in 44 in — 3FY92 
1-Sided | | 
Storage Made Easy | Р 
2-Sided 


Tire Racks 
= 2000-Ib. capacity per shelf 
= Gray powder coated finish 


Tire racks hold tires and keep them off the floor and organized during 
storage. The racks provide efficient use of vertical space when storing 
tires in auto repair shops, car manufacturing facilities, and tire retail 
stores. These racks have vertical uprights and horizontal beams that 
connect to the uprights to create storage levels on the racks. The 
beams have rivets that fit into holes on the uprights, and the racks 
assemble without tools or bolts. Double-sided racks each consist 
of two single-sided racks that are joined with tie beams to create a 
double-sided rack that holds tires on both sides. Standalone racks 
cannot be expanded with add-on units, but multiple units can be 
placed side-by-side, if desired. 


Overall No. of Maximum Number Item 
Height Shelves of Tires Held No. 
1-Sided 
60 in 2 16 45UW73 
84 in 3 24 45UW74 
10 ft 4 32 45UW75 
12 ft 5 40 45UW76 
2-Sided 
60 іп 4 32 45UW77 
84 in 6 48 45UW78 
10 ft 8 64 45UW79 
12ft 10 80 45UW80 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


HUSKY 


RACK & WIRE™ |Hallowell | 


Heavy-Duty Reel 
& Spool Racks 


Steel rack frames with axle brackets accept 
compatible spindles or rods that hold reels 
and spools of material on the racks. The posi- 
tion of the axle brackets can be changed to 
accommodate different sizes of spools and 
reels. These racks hold multiple reels and 
spools and keep them organized and acces- 
sible. Starter units can be used on their own 
as standalone racks. Add-on units can be 
connected to existing starter units or add-on 
units to expand them, and they cannot be 


x Starter Add-On 
used on their own as standalone racks. 1XED7 1XEE2 
Whole Starter | Add-On 
Overall Overall Мо. of Unit Load Item Item 
Width Depth Spindles Finish Color Capacity Brand No. No. 
96 in Overall Height 
24in  24in 3 Enamel Green/Orange 10,000 Ib Husky 453067 | 453068 
36in  24in 3 Enamel Green/Orange 10,000 Ib Husky 453C69 | 453C70 
4gin  24in 3 Enamel Green/Orange 10,000 Ib Husky 453C71 | 453C72 
36 in 3 Enamel Green/Orange 10,000 Ib Husky 453075 | 453076 
99 in Overall Height 
36in 36біп 3 Powder Coated Blue/Gray 6,000 1b Hallowell | 35UW11 | 35UW15 
39in 36іп 3 Powder Coated White 6,000 Ib — 1XED5 1XED9 
48in  36in 3 Powder Coated Blue/Gray 6,000 Ib Hallowell | 35UW12 | 35UW16 
5f in 36біп 3 Powder Coated White 6,000 Ib — 1XED7 1XEE2 
120 in Overall Height 
4gin  24in 4 Enamel Green/Orange 10,000 Ib Husky 453C73 | 453C74 
36 in 4 Enamel Green/Orange 10,000 Ib Husky 453077 | 453678 
123 in Overall Height 
36in 36біп 4 Powder Coated Blue/Gray 6,000 1b Hallowell |35UW13 | 35UW17 
39in 36іп 4 Powder Coated White 6,000 Ib — 1XED4 1XED8 
48in 36in 4 Powder Coated Blue/Gray 6,000 Ib НаПоме! | 35UW14 | 35UW18 
51in 36біп 4 Powder Coated White 6,000 Ib — 1XED6 1XEE1 
144 in Overall Height 
48in  36in 4 Enamel Green/Orange 10,000 Ib Husky 453C79 | 453C80 
Horizontal 
5WXRO 
(Sign & 
cylinders not 
included.) 


Vertical 
55PW85 


DURHAM MFG 
Est. 1922 


Gas Cylinder Racks 


Floor-standing racks keep gas cylinders organized and secure during storage. They are 
used in hospitals, manufacturing plants, and other locations where gas cylinders are used. 
Horizontal gas cylinder racks have a frame with beams and crossbars that form shelv- 
ing levels for holding propane cylinders in a horizontal position. Also known as propane 
cages, the racks have a door that can be locked to control access to the cylinders. 
Vertical gas cylinder racks keep gas cylinders upright and secure during storage. They 
have vertical uprights that support the cylinders and keep them organized in rows. They 
also have chains that keep the cylinders secure inside the racks. The racks stand on a 
floor. 


For Maximum Maximum 
Overall Overall Number Cylinder Item 
Width Depth of Cylinders Diameter Color Brand No. 
Horizontal - 70 in H 
33 in 36 in 8 12 Vin Green Saftcart 5WXRO 
48 in 36 in 12 12 V^ in Green Saftcart 5WXR1 
Vertical - 30 in H 
12 in 1 12 іп Black Durham Mfg 55PW89 
16 іп 24 in 2 12in Black Durham Mfg 55PW88 
36 in 3 12in Black Durham Mfg 55PW87 
12 іп 2 12 in Black Durham Mfg 55PW86 
18 in 2 11 in White Instock 55PC67 
24 in 4 12in Black Durham Mfg 55PW85 
30 in 32 іп 4 11їп White Instock 55PC68 
36 in 6 12 іп Black Durham Mfg 55PW84 
48 in 8 12 іп Black Durham Mfg 55PW83 
48 in 6 tin White Instock 55PC69 
44 in 12 in 3 12 іп Black Durham Mfg 55PW82 
18 in 3 tin White Instock 55PC70 
45 in 32 in 6 {i in White Instock 55PC71 
48 in 9 {i in White Instock 55PC72 


SHELVING & STORAGE 


Standard Lockers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Locker General Information 


Standard Lockers are suitable for schools, fitness facili- 
ties, office break rooms, and other areas where they are 
unlikely to be exposed to impacts or other hazards. Typically 


Security Cages and Bulk Storage Lockers 
have large compartments to hold large or bulky 
items and equipment, and are commonly used 


Mobile-Device Lockers are sized to hold and 
secure personal electronic devices. Typically 
installed in offices, hotels, and other public 


facilities. 


Door Types: 
= Solid doors fully conceal contents 
= Louvered doors have slots to allow some 
airflow to reduce moisture and odor buildup 
= Ventilated doors are perforated 
to allow optimal airflow and 
some visibility to contents 
= Clearview doors allow full 
visibility to contents 


constructed of steel, but also available in plastic and wood. 
= Wardrobe lockers have a large vertical storage 
area for hanging apparel or long items 
= Combination lockers have a bar or hooks for hanging 
clothing or long items, and shelves that provide 
flat storage for items that do not need to hang 
= Box lockers have small compartments 
to hold personal items 


in industrial or commercial settings such as 
factories, warehouses, condos, apartments, and 
offices. They have metal mesh walls and doors 
to allow air to circulate throughout the enclo- 
sure, preventing buildup of moisture or fumes. 
Contents are clearly visible from all sides. 


Athletic and Tactical Gear Lockers have 
large storage compartments that hold bulky 
protective gear, uniforms, and other equipment. 
They provide personal storage in settings such 
as sporting facilities, firehouses, police stations, 
and military training facilities. 


Industrial Lockers are heavy-duty and more durable than 
standard lockers, making them suitable for personal storage 
in factories, machine shops, garages, and other areas where 
they may be exposed to impacts or other hazards. 


ASSEMBLED | UNASSEMBLED 


Locker > CHOOSE: Item Item 
Configuration М D Opening WxH Color No. No. 
Wardrobe Lockers - Hallowell 
66 in Overall Height 
4) Ti 12in 9Йіпх60іп | Dark Gray, Tan G3732 G3731 
MA 12im 15іп 9Йіпхб0іп | Dark Gray, Tan| 63734 63733 
18in 9 4inx60in | Dark Gray, Тап 63736 G3735 
ЛЕ 12in 9 4inx57in | Dark Gray, Tan G3746 G3745 
6) wide 36 in 15in 9 %inx57in | Dark Gray, Тап | 62748 63747 
18in 9 %inx 57 in_| Dark Gray, Tan 63750 63749 
2)Ti 12in 9 4inx28in | Dark Gray, Tan 63760 63759 
( ) Wide 12in 15in 9 %inx28in | Dark Gray, Tan | — 63762 63761 
18іп 9'4inx28in | Dark Gray, Tan G3764 G3763 
Е 12іп 9йіпх28іп | Dark Gray, Тап 63770 G3769 
(2) Tier, у. 
(3) Wide 36in 15іі 9 Vinx 28 іп | Dark Gray, Tan G3772 G3771 
18in 9 Y%inx28in | Dark Gray, Tan G3774 G3773 
78 in Overall Height 
А А А an, Dark Gray, 
12in 9%іпх72іп Marine Blue 67189 67188 
іп 15in 9%⁄inx72in | TaN, DarkGray! 7494 67190 
18in 9%⁄inx72in | Tn, Dark Gray, тоз 67192 
: Marine Blue 
(1) Tier, 15іп 12 %inx72in | Dark Gray, Tan 63738 63737 
1) Wid | y 
(1) Wide іп —_18in 12Y4inx72in | Dark Gray, Тап G3740 G3739 
21in 12 %inx72in Tan 1AEF5 1ABY6 
24in 12⁄4inx72in| Тап 1AEF6 1ABY7 
18in 15 4inx72in | Dark Gray, Tan G3742 G3741 
18in 21in 15 йіпх72 іп | Dark Gray, Tan G3744 G3743 
bi iok PEE "A —P— 24in 15 %inx72in| Тап 1AEG3 1АВ24 
ох Locker ombDination ardrobe . A Я ап, Dark Gray, 
(5) Tier, (1) Wide Wardrobe Locker (2) Tier, (3) Wide 12in 9%⁄4inx69in | ‘Marine Blue | 67195 67194 
39FP09 $6in 15i 9%inx69in | an, Dark бтау, @7197 67196 
18in 9%inx69in 180, Dark ау | 749 67198 
т tennsco бн» 15in 12 %inx 69 іп | Dark Gray, Tan | 63752 53751 
j ;,  18in 12%4inx69in | Dark Gray, Tan G3754 G3753 
Hallowell Exod Made разу 45in in 12y4inx69in | — Tan 1AEF8 1ABY9 
24in 12%inx69in | Tan 1AEF9 1ABZ1 
Louvered Metal Lockers "іріп 15 %inx69in | DarkGray, Tan | 03756 63758 
. 54in 21in 15 %inx69in | Dark Gray, Тап 63758 63757 
= Sturdy steel construction 24in 15 Vinx 69 in Tan 1AEG4 1ABZ5 
= Powder-coated finish 12in 9 vinx 34 in | 180, Dark ба, тәри 67200 
.. allow air circulation. Padlock hasp and number plates 12i 15in 9inx34in an, Dark Gray, 67203 67202 
i (2) Tier, in 9¥inx3din 10, Dark Gray, | | ру; G7204 
ASSEMBLED | UNASSEMBLED —— (1) Wide 18п 9^ inx34in ете | 6 
Locker > CHOOSE: Item Item 15in 12 % in x 34 in_| Dark Gray, Tan G3766 G3765 
Configuration W D Opening WxH Color No. No. іп —28in__12 Yin x 34 in | Dark Gray, Тап 63768 63761 
Box Lockers - Hallowell i 21in 124inx34in Tan 
66 in Overall Height 24in 12 1⁄4 in x 34 in Tan 1AEJ7 1AEB2 
Е 12іп 9 Иіпх11 “іп Dark Gray, Tan 63792 63791 12i 9'Ainxadi an, Dark Gray, G7207 67206 
M 12in 15іп 9 %inx 11 “in Dark Gray, Tan | G3794 63793 mo 95x! | Marine Blue 
18in 9 %inx11 іп Dark Gray, Tan | 63796 63795 36in 15іп 9 V%inx34in |187, Dark Gray, | тәрә 67208 
5m 12іп 9%inx11 7 іп Dark Gray, Tan| 63798 G3797 | |. Marine Blue 
(5) Tier — 36i 15іп 9 4 inx 11 гіп Dark Gray, Tan | 63800 G3799 (2) Tier, і8іп 9%inx34in | Tan, Dark Gray, | | 7544 67210 
(3) Wide Marine Blue 
T8 n: эп A in| Darke Gray, Tan. - 63802 63801 (S) Widg i5in 12⁄inx34in | Dark Gray, Tan | 63776 63775 
18 in Overall Height 2 EAE , Ши LEE. 
Тот 9 йіх 10 in| Dark Gray, Tan | E1562 E1556 45 in —18in 1274inx34in | Dark Gray, Tan | — 63778 63777 
(6) Tier, А P 177 151 21in 124inx34in Tan 1AEJ9 1AEB4 
(1) Wide 12in 1Б5іп _9 Y4 in x10 У in| Dark Gray, Тап E1563 E1557 241 12% inx34in | T 1AEK1 | AEBS 
18 in 9Йіпх10 7 іп | Dark Gray, Tan | — E1564 E1558 DEAE тте SERE |1 TREE 
aT 12in 9 Vinx 10% in| Dark Gray, Tan | — E1565 E1559 12in 9¥%inx 22 Vain] Marine pie" | — G7213 67212 
Éide Зет 15іп 9Yiimxi0 Жіп | Dark Gray, Tan | E1566 E1560 (3) Ter - fe Bue 
. 18іп 9%inx10 “іп | Dark Gray, Tan | — E1567 E1561 (iy Wide 1217 15іп 94inx224in| Marine d 67215 67214 
Combination Wardrobe Lockers - Tennsco 
72 in Overall Height 18іп 9 Vinx 22 Ain an; Dar оа 67217 67216 
" A 24 in x72 іп Medium Gray 39FP09 — : . = Тап, Dark Gra 
{) ШЕ o4im 2111 —элїпх72їп | Sand 39FP10 = 12im 9%inx22 Vin) Marine ed G7219 G7218 
24 in 24 in x 72 in Medium Gray 38XD80 (3) Tier, . n 4 ‚_ | Tan, Dark Gray, 
78 in Overall Height (3) Wide 36in 15іп 94inx22 Yin Marine Blue 67221 67220 
(1) Tier, ; я 24 in x 72 in Gray ЕШШ A т ;. | Tan, Dark Gray, 
(Wi 2411 2110 24 пх721п Sand 5MDR7 = 18i 9%inx22 И) “Marine Biue | 67223 67222 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Standard Lockers 


Padlock Hasps 
with Padlocks 
Included 


User-Programmable 
Electronic Lock 


(2) Tier, (3) Wide (3) Tier, (3) Wide 


Wardrobe Locker 


IHallowell 
Electronic Lock Louvered Metal Lockers 


- и 78"Н overall 
IHallowell = 24-ga. steel body 

= 16-ga. frames 
Slope-Top Louvered Metal Lockers = 16-ga. louvered doors 


= Continuous piano hinge 


= 78"H overall > 
= 24-ga. steel body = Parchment powder-coated finish 
a 16-да. frames User-programmable electronic keypads allow shared use. Individuals can lock 
» 16-ga. louvered doors on wardrobe lockers, 18-ga. on box lockers and unlock any available door with a user-selected 4-digit code. Management 
» Continuous piano hinge has access with 2 levels of master codes. Lockers can be programmed for 
= Powder-coated finish single-use applications or for permanent use. Locks operate on CR123 battery 
Lockers have a sloped top that prevents dust from accumulating and discour- (included). Number plates included. 
ages using the locker top for storage. Include master keyed combination ASSEMBLED ысы 
padlocks and closed locker base. Padlocks with 3-number combinations for W D No. No. 
maximum security are included for each door. 6-tier models include aluminum Box Lockers | 
strike plates to prevent padlocks from marring door finish (6) Tier, (1) Wide 
p p p 9 : 12in i2in 2PGW2 2PGTS 
: А 12 іп 15 іп 2PGW4 2PGT7 
»РІеаве choose: Tan, Dark Gray, Marine Blue 151 i8in 2PGWG 2PGTS 
ASSEMBLED . (6) Tier, (3) Wide 
Item 36 in 12in 2PGW3 2PGT6 
Locker Configuration w D Opening WxH No. 36 in 15in 2PGW5 2PGT8 
Box Lockers 36 in 18 in 2PGW7 2PGU1 
12 іп 9 Ainx11 іп D4831 Wardrobe Lockers 
(6) Tier, (1) Wide 12 іп 15in 9 Minx 11 Yin D4833 _(1) Tier, (1) Wide 
18 in 9 vinx 11 %in D4835 12in 12in 2PGU2 2PGP5 
12in 9 inx11 іп D4832 12in 15in 2PGU4 2PGP7 
(6) Tier, (3) Wide 36 in 15 in 9 Yinx 11 Yin 04834 12in 18in 2PGU6 2PGP9 
18 in 9 Minx 11 Yin D4836 _(1) Tier, (3) Wide 
Wardrobe Lockers 36 in 12 іп 2PGU3 2PGP6 
12 іп 9 inx72 in D4811 36 in 15 іп 2PGU5 2PGP8 
(1) Tier, (1) Wide 12in 15 іп 9% in x 72 in D4813 36 in 18 in 2PGU7 2PGR1 
18 in 9% in x72 in D4815 (2) Tier, (1) Wide 
12in 9 VA in x 69 in D4812 12in 12 in 2PGU8 2PGR2 
(1) Tier, (3) Wide 36 in 15 in 9% in x 69 in 04814 12in 15in 2PGV1 2PGR4 
18 in 9% in x 69 in D4816 12in 18 in 2PGV3 2PGR6 
12 іп 9 % in x 34 in D4817 _(2) Tier, (3) Wide 
(2) Tier, (1) Wide 12in 15 іп 9 A in x 34 in D4819 36 in 12in 2PGUS 2PGR3 
18 in 9 A in x 34 in D4822 36 in 15 in 2PGV2 2PGR5 
12 in 9 A in x 34 in D4818 36 in 18 in 2PGV4 2PGR7 
(2) Tier, (3) Wide 36 in 15 іп 9 Жіп x 34 in D4821 . (3) Tier, (1) Wide 
18 in 9% in x 34 in D4823 12in 12 in 2PGV5 2PGR8 
12 in 9 V in x 22 Yi in D4824 12in 15 іп 2PGV7 2PGT1 
(3) Tier, (1) Wide 12in 15 іп 9 V4 in x22 Жіп D4826 12in 18 in 2PGV9 2PGT3 
18in 9 Ya in x 22 in D4828 . (3) Tier, (3) Wide 
12in 9 Va in x 22 Жіп D4825 36 in 12in 2PGV6 2PGR9 
(3) Tier, (3) Wide 36 in 15 іп 9 1⁄4 in x 22 1⁄4 in D4827 36 in 15in 2PGV8 2PGT2 
18 in 9 A in x 22 Ya in D4829 36 in 18 in 2PGW1 2PGT4 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. 
Standard Lockers Details on page A1. 


For Locker General Information, see page 1250. 


Hallowell tenso] protege Made Easy 


Quiet-Close Metal 
Wardrobe Lockers 


= Durable steel construction 

= 16-ga. frames 

= 16-ga. reinforced doors 

= Powder-coated finish 

Lockers feature door stiffeners and 
rubber bumpers to minimize noise 
when opening and closing. Include 
padlock hasp and number plate. 
Solid doors have flushed door 
design with recessed handle, contin- 
uous piano hinge, and 6"H legs. 
Louvered doors allow air circula- 
tion. Polymer locker latches help 


facilitate quiet operation. Recessed Solid Doors Louvered Doors (2) Tier, (3) Wide 
locker handles. (1) Tier, (1) Wide (2) Tier, (3) Wide 
ASSEMBLED | UNASSEMBLED ASSEMBLED | UNASSEMBLED 
Locker Item Item Locker Item Item 
Configuration М D Opening WxH — Locker Color No. No. Configuration М D Opening WxH — Locker Color No. No. 
Solid Doors - Hallowell 72 in Overall Height І й _ 
78 in Overall Height 12in 15in 12іпх72іп Gray, Tan К4145 - 
12in 90іпх72іп Gray, Тап К4074 К4075 (1) Tier, (1) Wide 18 in 12inx72in Gray, Tan K4146 — 
12in 15in  9'A4inx72in Gray, Tan K4076 K4077 j 15in 18in 15inx72in Gray, Tan K4147 = 
18in  9Ainx72 іп Gray, Tan K4078 К4079 24іп 24in 24іпх72іп Gray, Tan K4148 — 
(1) Tier, (1) Wide 15 in 15іп 12 Vinx 72 in Gray, Tan K4080 K4081 15in 18in 12% in x697% in Gray 39FM37 = 
18in 124inx72 іп Gray, Tan K4082 K4083 (1) Tier, (3) Wide 36 in 15in 9%inx69%in бгау, Tan K4149 == 
18in 19 in 15'4inx72in Gray, Tan K4084 K4086 18in 9%inx69%in X Gray, Тап K4150 — 
21in 15 Winx 72in Gray, Tan К4085 К4087 12in 9%іпх34 Yin Gray, Тап К4151 = 
12in  9Y4inx69in Dark Gray, Тап К4088 K4095 (2) Tier, (1) Wide 12in 15in 9%inx34 Yin Gray, Тап K4152 — 
36in 15in  9Y4inx69in Dark Gray, Тап K4089 K4096 18in 9% in x36 in Tan 39FP28 — 
18in  9Y4inx69in Dark Gray, Tan К4090 K4097 12in 9%inx34 Yin Gray, Tan K4155 — 
(1) Tier, (3) Wide 45 in 15 in 12 Ysinx69in Dark Gray, Тап — K4091 K4098 (2) Tier, (3) Wide 36 in 15in 9%inx34%in ^ Gray, Тап K4156 — 
18in 12'4inx69in Dark Gray, Tan — K4092 K4099 18in 9%inx34 Yin Gray, Tan K4157 = 
54 in 18in 15 %inx69in Dark Gray, Tan К4093 K4100 (3) Tier, (1) Wide 12 in 15іп 9%inx22 Yin Gray, Tan K4153 — 
21in 15 %inx69in Dark Gray, Tan К4094 K4101 Ы 18 іп 9%іпх22 Yin Gray, Tan K4154 = 
12in  9Y4inx34in Dark Gray, Tan К4102 K4108 (3) Tier, (3) Wide 36 in 12in 9%inx22 Yin Gray, Tan K4158 — 
12in 15in  94inx34in Dark Gray, Tan К4103 K4109 : 18in 9%іпх22 Yin Gray, Tan K4159 — 
(2) Tier, (1) Wide 18in  9'4inx34in DarkGray, Tan К4104 K4110 78 in Overall Height 
р їзїп 1511  1274inx34in Dark Gray, Tan К4105 K4111 42in Join 12 inx 72 in Gray, Tan E1571 F0410 
18in 12 %inx34in Dark Gray, Tan К4106 К4112 18in  12inx72in Gray, Tan F0445 F0411 
18in 18in 15 4inx34in DarkGray, Tan К4107 K4113 (1) Tier, (1) Wide 15іп 18in ^ 15inx72in Gray, Tan E1572 F0412 
12in  9Y4inx34in Dark Gray, Tan К4120 K4129 * 18in 1811 15 %inx69%in Gray, Тап K4160 — 
36in 15in  9Y4inx34in Dark Gray, Tan К4121 K4130 21 in 18inx72in Gray, Tan K4161 = 
2) Tier, (3) Wide 18in 9%inx34in Dark Gray, Tan К4122 K4131 24in 24in 24 in x 72 in Gray, Tan K4162 == 
j 45 in 15іп 12Y4inx34in DarkGray, Tan К4123 K4132 15in 9%inx69%in Gray, Tan E1573 F0415 
18in  12Y4inx34in Dark Gray, Tan К4124 K4133 (1) Tier, (3) Wide 36in 18in 9%inx69%in Gray, Тап F0446 F0416 
54in 18in 15 4inx34in Dark Gray, Тап K4125 K4134 ' 18in 12inx72 in Tan 39FM38 — 
12in 9 Vinx 22 Yin Dark Gray, Tan К4114 K4117 45in 18in 12%inx69%in Gray, Тап E1574 F0417 
3) Tier, (1) Wide 12in 15in 9 %inx22 Yin Dark Gray, Tan К4115 K4118 12in 9% іпх 34 Yin — Gray, Тап K4163 = 
18іп 9 Yinx22 Yin Dark Gray, Tan К4116 К4119 15іп 9 %inx 34 Yin Gray SMDP9 = 
12in 9 Vinx 22 Yin Dark Gray, Tan К4126 K4135 12in 15in 9 %inx 34 Vin Tan 5MDRO — 
3) Tier, (3) Wide 36 іп 15in 9 4inx22 Жіп Dark Gray, Tan K4127 K4136 (2) Tier, (1) Wide 15іп 9%inx34 Yin Gray, Tan = F0419 
18in 9 Йіпх22 Yin Dark Gray, ТАП К4128 K4137 18in 9 %inx34 “in Gray 4LA23 = 
Louvered Doors - Tennsco 18in 9%іпх34 Yin Tan F0447 = 
12 in Overall Height 15in 18in 12%inx34 йіп Gray, Tan E1576 = 
2) Tier, (1) Wide 12 in 12in 9%inx34 in — Gray, Tan — F0418 12in 9%inx34 Yin Gray, Tan K4164 = 
2) Tier, (3) Wide 12in 9Фіпх34 йіп Огау, Тап = F0422 15іп 9%inx34 Yin Gray, Tan E1577 = 
36 in Overall Height (2) Tier, (3) Wide 36in 15in _ 9% in x34 Min Gray — 5MDP7 
2) Tier, (1) Wide 12in 18in 956inx34 in Gray | 39ҒР27 — , 15in 9%іп х34 in Tan — 5MDP8 
60 in Overall Height 18in 9%inx34 Yin X Gray, Tan F0448 F0424 
(1) Tier, (1) Wide 18їп 18іп 15%inx57%in Gray, Тап K4138 == 45in 18in 1256inx34 in Gray, Tan E1578 F0425 
А aga 19in 18in 12 %іпх28 Жіп Gra 39FP31 = ч i ;. loin 9%inx22⁄4in_ Gray, Тап F2269 = 
2) Tier, (1) Мае зе in 48 in 12%inx 28 п Tan’ 39FP32 (3) Tier, (1) Wide 12 in gin 954 in 99 iin — Gray Tan K4164 = 
66 in Overall Height 12in 9 %inx21 іп Gray K4165 — 
12in 12 in x 60 in Gray, Tan == 0408 я А in 12in 9 %inx 22 йіп Tan K4165 — 
1) Tier, (1) Wide 12in 15in —12inx60in Gray, Tan | К4139 = (3) Tier, (3) Wide 36 in 151» go inx 22 in Gray, Tan | К4166 = 
18in ^X 12in x 60in Gray, Tan K4140 F0409 18in 9%іпх22 Yin Gray, Tan K4167 — 
12in 9%inx57%in Gray, Тап — F0413 
Я А 15іп 9%inx28 Yin Gray, Тап K4141 — 
1) Tier, (3) Wide | "18in 9%inx57%in — Gray = F0414 
18in 9%іпх57 йіп Gray, Tan K4142 = 
И " 12in 9%inx28Y%in Gray, Tan K4143 = 
(2) Tier, (8) Wide 18in 956inx28 Yin Gra an K4144 Б 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Standard Lockers 


|Hallowel LYON” 


Antimicrobial Steel Wardrobe Lockers 

= 24-ga. solid body 

= 16-ga. doors and frames 

= Recessed handles with padlock hasps 

= Light gray color 

Lockers are treated with a special finish to prevent the growth of bacteria, mold, 
mildew, and other microbes. Ideal for hospitals and healthcare facilities. 

Louvered doors allow air to circulate. 6"H legs. 

Slope-top with solid doors prevent items from being stored on top of the locker. 
4"H closed base. 


inte 1 
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ASSEMBLED | UNASSEMBLED 
Locker Item Item 
Configuration w D Opening WxH No. No. 
Louvered - Hallowell 
78 in Overall Height 
12 in 9 4 inx72 in 1RZT8 1RZR7 
(1) Tier, (1) Wide 15in 12 Vs in x 72 in 1RZU1 1RZR9 
18in 15 A in x 72 іп 18203 18272 
36 іп 9 % in x 69 in 1RZT9 1RZR8 
(1) Tier, (3) Wide 45 in 18 in 12 1⁄4 in x 69 in 1RZU2 1RZT1 
54 іп 15 A in x 69 in 18204 18273 
п " 12 in 9 ^ in x 34 in 1RZU5 18274 
(2) Tier, (1) Wide — 15i — 12 %inx34in | 18207 18216 
А ; 36 in 9 ^ in x 34 in 1RZU6 18275 
2) Tier, (3) Wide — д5 п 12 4inx34in | 1RZUB 18217 
Slope-Top Solid - Lyon 
80 n Overall Height 
2) Tier, (3) Wide 36 in 12 іп 12 in x36 in 5LA99 5LA95 
82 in Overall Height 
1) Tier, (1) Wide — S 18 inx 72 in 5LA84 5LA82 5 ER 
18in igln 18inx72 in 51А89 51А86 (2) Tier, (1) Wide 
ң қ 45 in 15 in x 72 in 5LA85 5LA83 
(1) Tier, (3) Wide — sgin ~ 18inx72in | 5LA9 51487 аер ае 
2) Tet (уйде 4207 2 12 in x 36 in 5LA97 51493 (1) Tier, (3) Wide 
5 18 in 12 in x 36 in 5LB15 5LB11 
2) Tier, (3) Wide 36 in 12 in x 36 in 5LB17 5LB13 
ASSEMBLED | UNASSEMBLED 
Item Item 
w D Opening WxH Color No. No. 
Box Lockers 
_(6) Tier, (1) Wide 
12in 9 ^ in x 10 72 in Tan 4HE59 AVEF6 
42 іп 15 in 9 Vinx 11 V» in Tan 4VEG9 4VEF8 
18 in 9 ^in x 10 Yin Tan 4HE61 4VEG1 
18 in 9% in x 10 ^in Silver 14L074 14L062 
18 in 18 in 15 ^inx105in| Silver 14L076 14L064 
6) Tier, (3) Wide 
4 8) 12 in 9 ^in x 10 Y^ in Tan 4HE60 4VEF7 
36 in 15in 9Ainx11 ^in Tan 4VEH1 4VEF9 
18 іп 9 Ys in x 10 Yin Tan 4HE62 4VEG2 
18 in 9Ysinx10 Yin | Silver 141075 141063 
54 іп 18 іп 15 йіпх 10 іп) Silver 141077 141065 
Wardrobe Lockers 
_(1) Tier, (1) Wide 
12in 9 4 inx 72 іп Tan 4HE47 4VED6 
12 in 15in 9 4 in x 72 in Tan 4VEG3 4VED8 
18 іп 9 4 inx 72 іп Tan 4HE49 4VEE1 
18 in 9 4 in x 72 in Silver 14L066 14L054 
18 in 18 in 15 Жіп x 72 іп Silver 14L068 14L056 
_(1) Tier, (3) Wide 
12 in 9 % in x 69 in Tan 4HE48 4VED7 
36 in 15 іп 9 % in x 69 in Tan 4VEG4 4VED9 
18 in 9 % in x 69 in Tan 4HE50 4VEE2 
18 in 9 Жіп x 69 in Silver 14L067 14L055 
54 in 18 in 15 Жіп x 69 in Silver 14L069 14L057 
"(2j Tier, (1) Wide | 
12 іп 9 % in x 34 in Tan 4НЕ51 AVEE3 
iain 15 in QVainx34in Тап AVEGS AVEES (6) n оске. 
18in 9% in x 34 in Tan 4HE53 4VEE7 ? 
. 18 in 9% in x 34 in Si мег 141070 141058 Wardrobe Locker 
B Tse Bj Wide 18 in 15 Y%inx 34in | Silver 14L072 14L060 (2) Tier, (1) Wide 
A 
12 in 9 4 in x 34 in Tan 4HE52 А\ЕЕ4 IHlallowell| 
36 in 15 іп 9 4 in x 34 in Тап NES pul 
18 іп 9 4 in x 34 in an 4НЕ54 AVE! = = 
iBin 9 %inx 34 in| Sive | 14071 wes Gorrosion-Resistant Steel Lockers 
54 in 18 in 15 Жіп x 34 in Silver 14L073 14L061 
(3) Tier, (1) Wide = 78"Н overall = 16-ga. doors on = 6"H legs 
12 іп 9% in x 22 % in Tan 4НЕ55 4VEE9 a 24- в і і і 
12 in 15 in 9 1⁄4 in x 22 V^ in Tan 4VEG7 4VEF2 т ga. ra sign a ea БІТ d 
18 in 9 A in x 22 iin Tan 4HE57 AVEFA = 16-да. frames -ga. оп box lockers = Powder-coated finis 
_(3) Tier, (3) Wide i i i j i idi 
Din OV in x22 Min) Tan AHEBG NEF Lockers resist rusting when used in areas exposed to moisture or high humidity. 
36 in 15in 9V%inx22%in| Тап 4VEG8 AVEF3 Doors are louvered to allow air circulation. Padlock hasp and number plates 
18 in 9 ^ in x 22 % in Tan 4HE58 AVEF5 are included. 
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SHELVING & STORAGE 
Standard Lockers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Box Locker | | ! | 
(6) Tier, (3) Wide 


IHlallowell 


Clearview Metal Lockers 


= 78"H overall = 6"H legs 
= 24-ga. solid body = Tan powder-coated finish 
See-through door panels allow clear visibility of contents to aid in inventory 


Wardrobe Locker 
(2) Tier, (3) Wide 
(Contents not included.) 


Box Locker 


(6) Tier, 
(1) Wide 
Wardrobe Locker 
(1) Tier, 
(1) Wide 
Inlallowell 


Ventilated Steel Lockers 


= 16-ga. body = Ventilated doors and sides 

= 14-ga. doors = Dark gray powder-coated finish 

Diamond-shaped perforations on doors and sides provide optimal air flow as 
well as visibility to contents. Welded frame provides a strong, rigid unit. Padlock 
hasp and number plates are included. 78"H units include 6"H legs; 72"H units 
do not have legs. 


control, loss prevention, and security. Number plates included. T ASSEMBLED! | UNASSEMBLED 
Lockers with Electronic Keypad have a battery-powered lock that requires Configuration w D Opening WxH No. No. 
a 4-digit code for entry. Can be set to day-use or permanent-use mode. Low Box Leckers Height 
battery indicator with mechanical master key override. Master and sub-master i2in 9йіпх11 in AVEL7 AVEJ7 
codes allow 2 levels of management security. (6) Tier, (1) Wide 12in — 15in 9 Minx 11 ein AVEL9 AVEJ9 
"n 18 іп 9 Ain x10 ^in 4HE93 4НЕ91 
Box lockers have a clear, injection-molded polycarbonate door. 12im 9 %inx 11 %in AVEL8 4/18 
i (8) Tier, (3) Wide — 36in — 15in — 9 Ainx1t in 4VEN1 4VEK1 
Wardrobe lockers feature two clear polycarbonate inserts per door. ig 3 uO ein IHESA IUST 
ASSEMBLED | UNASSEMBLED Wardrobe Lockers 
Item Item 72 in Overall Height 
w D Opening WxH Lock Type No. No. 12in 12in 9 іп x 72 іп 2PGY2 = 
Box Lockers (1) Tier, (1) Wide 18 in 9 ^ in x 72 in 2PGY4 — 
_(6) Tier, (1) Wide 18 in 18 in 15 Жіп x 72 in 2PGY6 = 
12 in 9%inx10%in Padlock Hasp 4HU15 4VEZ2 36 in 12 іп 9 Vi in x 69 in 2PGY3 — 
9¥%inx10%in Electronic Keypad| — 30LW54 30LW46 (1) Tier, (3) Wide 18 in 9 1⁄4 in x 69 in 2PGY5 = 
12in 15in 9%inx10%in Padlock Нар 4HU17 4VEZ4 54 in 18 in 15 Жіп x 69 in 2PGY7 = 
9Y%sinx10%in Electronic Keypad) — 30LW56 30LW48 42 in 12 іп 9 % in x 36 in 2PGY8 — 
18in 9¥%inx10%in Padlock Hasp 4HU19 4VEZ6 (2) Tier, (1) Wide 18 in 9 % in x 36 in 2PGZ1 = 
9¥Y%inx10%in Electronic Keypad) — 30LW58 30LW50 18 in 18 in 15 1⁄4 in x 36 in 2PGZ3 — 
. (6) Tier, (3) Wide 36 in 12 in 9 V in x 34 in 2PGY9 = 
12 in 9¥%inx10%in Padlock Hasp 4HU16 4VEZ3 (2) Tier, (3) Wide 18 in 9 % in x 34 in 2PGZ2 = 
9 /4іпх 10 Yin Electronic Keypad, — 30LW55 30LW47 54 in 18 in 15 1⁄4 in x 34 in 2PGZ4 — 
36 in 15 in 9%inx10 Yin _ Padlock Hasp 4HU18 AVEZS 78 in Overall Height 
9¥Y%inx10%in Electronic Keypad) — 30LW57 30LW49 12 in 9 Жіп х72іп 4ЧЕК2 AVEH2 
18 in 9%inx10%in Padlock Hasp 4HU20 4VEZ7 12in 15 in 9 Vin x 72 in AVEK4 4VEH4 
9¥%inx10 7 іп Electronic Keypad; — 30LW59 30LW51 18 in 9 Жіп x72 іп 4HE71 4HE63 
Wardrobe Lockers (1) Tier, (1) Wide ер — 15in 9 Vi in x 72 in AVEK6 AVEHG 
_(1) Tier, (1) Wide 18 in 12 1⁄4 in x 72 in AHE73 4HE65 
12 іп 9 ^ in x 72 in Padlock Hasp AVFAS 4VEX2 18 in 18 іп 15 Жіп x 72 in 4HE75 4HE67 
12 in 15 іп 9 Vin x 72 in Padlock Hasp AVFAT AVEX4 21 in 15 Жіп x 72 in 4HE77 4HE69 
18 in 9 ^in x 72 in Padlock Hasp 4НЕ95 4VEX6 12 in 9 ^ in x 69 in AVEK3 4VEH3 
_(1) Tier, (3) Wide 36 in 15 іп 9 % in x 69 in 4ЧЕК5 4VEHS 
12 in 9 % in x 69 in Padlock Назр 4VFA6 AVEX3 18 in 9 ^ in x 69 in AHE72 4HE64 
36 in 15 іп 9 % in x 69 in Padlock Назр AVFA8 4VEX5 (1) Tier, (3) Wide 45 in 15 іп 9 % in x 69 in 4VEK7 4VEH7 
18 in 9 V in x 69 in Padlock Hasp 4НЕ96 4VEX7 18 in 12 Жіп x 69 in 4HE74 4HE66 
. (2) Tier, (1) Wide 54 in 18 іп 15 Жіп x 69 in 4HE76 4HE68 
12in 9% in x 34 in Padlock Hasp 4HE97 4VEX8 21in 15 % in x 69 in 4НЕ78 4НЕ70 
12 іп 15 in 9 ^ in x 34 in Padlock Hasp 4НЕ99 4ҮЕҮІ 12 in 9 4 in x 36 in AVEK8 4VEH8 
18 in 9 Y4 in x 34 in Padlock Hasp 4HU11 4VEY3 12 іп 15 іп 9 Жіп x 36 in AVEL1 4VEJ1 
_(2) Tier, (3) Wide 18 in 9 V4 in x 36 in 4HE85 4HE79 
12 in 9 % in x 34 in Padlock Hasp 4НЕ98 4VEX9 (2) Tier, (1) Wide 15in 15in 12 1⁄4 in x 36 in 4VEL3 4VEJ3 
36 in 15 in 9 % in x 34 in Padlock Назр 4HU10 AVEY2 18 іп 12 M% in x 36 in 4HE87 ДНЕ81 
18 іп 9 ^ in x 34 in Padlock Hasp 4HU12 4VEYA 18 in 18 in 15 1⁄4 in x 36 in 4HE89 4HE83 
. (3) Tier, (1) Wide 21 in 15 1⁄4 in x 36 in 4VELS 4VEJS 
12 in 9Y%inx22 Yin Padlock Hasp 4VFA9 4VEY5 12 in 9 V in x 34 in AVEK9 4VEH9 
12in 15 in 9%inx22%in Padlock Hasp 4VFC2 4VEY7 36 in 15 in 9 % in x 34 in 4VEL2 4VEJ2 
18 in 9%inx22Y%in Padlock Hasp 4HU13 4VEY9 18 in 9 Жіп x 34 in 4НЕ86 4НЕ80 
_(3) Tier, (3) Wide (2) Tier, (3) Wide 45 in 15 in 12 1⁄4 in x 34 in A4VEL4 4VEJ4 
12 in 9 /4іпх 22 йіп Padlock Hasp 4VFC1 4VEY6 18 іп 12 1⁄4 in x 34 in 4HE88 4HE82 
36 in 15 in 9%inx22 Yin Padlock Hasp 4VFC3 4VEY8 54 in 18 in 15 Жіп x 34 in 4НЕ90 4HE84 
18 in 9 74іпх 22 йіп Padlock Hasp 4HU14 4VEZ1 21 in 15 Жіп x 34 in 4VEL6 4VEJ6 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Standard Lockers 


Plastic Wardrobe Lockers 

» Durable HDPE construction 

= Matte finish 

= Include padlock hasps 

Resist dents, scratches, and impacts and will not rust. Easy to clean and never 
require painting. Louvered doors allow air to circulate, reducing moisture and 
odor buildup inside the locker. 


Z Lockers have both a tall vertical space for hanging coats or jackets, and a 2. obe Meca 2. қ e 
shorter horizontal space for personal items in each locker compartment. (8) Ter, (1) Wide (27 Ter (M Wise 
Number ASSEMBLED 
Locker Plate > CHOOSE: Item 
Configuration М D Opening WxH — Included Color No. 
Wardrohe Locker 
60 in Overall Height 
12 in 12in 8/4 іпх58 іп Yes Beige, Gray, Deep Blue| Ғ8839 
қ 12in 15іі 8 %inx58in Yes Beige 2YY15 
Ma 12in 5in 8%inx58in Yes Gray 2YY16 
12in 15іп 8 %inx58in Yes Deep Blue 2YY17 
12in 18іп 8 Minx 58in Yes Beige, Gray, Deep Blue, — F8743 
12in (12in 84inx28 ^in No  |Beige, Gray, Deep Blue F9061 
(2) Tier. 12in 15іп 8 %inx 28 ^in No Beige 2YY?1 
(1) Wide 12in 15іп 8 4inx28 ^in No Gray 2YY22 
12in 15іп 8 4inx28 ^in No Deep Blue 2ҮҮ23 Number ASSEMBLED 
12in 18іп 8 Yinx 28 ^in No Beige, Gray, Deep Blue F9059 Locker Plate D> CHOOSE: Item 
12in 12іп 8%inx18%in №  |Beige, Gray, Deep Blue) Р9052 Configuration М D Opening WxH — Included Color No. 
12in 15іп 8 %inx18 %in No Beige 2YY33 12іп 12іп 8 %inx22 %in Мо Beige 2YY30 
(8) Tier, 12in 15іп 8 4inx1856in No Gray 2YY34 12in 12іп 8 Yinx22 %in No Gray 2YY31 
(1) Wide 12in 15іп 8 Y%inx18%in No Deep Blue 2YY35 12in 12іп 8 Vinx 22% іп No Deep Blue 2YY32 
12in 18іп 8 “%inx18 іп No Beige 2YY39 12in 15іп 8 “winx 22 %in No Beige 2YY36 
12іп 18іп 8 %inx18 іп No Gray 2YY40 12іп 15іп 8 Yinx 22 %in No Gray 2YY37 
12in 18іп 8%inx18%in No Deep Blue 2YYM Ne 1l2in 15іп 8 %inx22 %in No Deep Blue 2YY38 
72 in Overall Height 1)Wide — 12in 18іп 8%inx22%in Мо Beige 2YY42 
12in 12in 894inx70in Yes Beige, Gray, Deep Blue F8391 12in 18іп 8 Yinx 22 %in No Gray 2YY43 
12in 15in 8 Vinx 70in Yes _ |Веіде, Gray, Deep Blue F9053 12in 18іп 8 Vinx 22% іп No Deep Blue 2YY44 
(1) Tier, 12in 18in 894inx70in Yes Toffee F8482 12in 18іп 8 Yinx 22 %in No Toffee F8517 
(1) Wide 12in 18іп 8 Y%inx70in Yes Beige, Gray, Deep Blue F9063 15in 18in 11 Йіпх22%іп Мо Toffee F8489 
Win 418in 11 %inx70in Yes Toffee F8481 15in 18іп 8 14 in x22 %in No |Beige, Gray, Deep Blue F9037 
15іі 18іп 11 %inx70in Yes Beige, Gray, Deep Blue) — F9062 Wardrobe Z Locker 
12in 12іп 8 4inx34 in No Beige, Gray, Deep Blue F9060 60 in Overall Height 
12in 15іп 8 Yinx 34 іп No Beige 2ҮҮ24 2) Ti 15in 15іп 11%inx40%in Мо Beige, Gray, Deep Blue F8488 
12in 15іп 8%inx34%in No Gray 2YY25 ( ун; 15in 18іп 11%inx40%in No |Beige, Gray, Deep Blue| — F8486 
(2) Tier, 12in 15іп 8%inx34%in Мо Deep Blue 2YY26 18in 18in 14Y4inx47 in No  |Beige, Gray, Deep Blue, Ғ8484 
(1) Wide 12in 18іп 8 Шіпх34 Win No Toffee F8480 72 in Overall Height 
12in 18іп 84inx34 ^in No Beige, Gray, Deep Blue F9058 2) Ti 15in 15іп 11 4inx47 in No Beige, Gray, Deep Blue F8487 
15in 18іп 11 Йіпх34 йіп Мо Toffee F8479 ( ) Wide 15in 18іп 11%inx40%in Мо Веде, Gray, Deep Blue F8485 
15in 18іп 11 Иіпх34 біп Мо 1810180 iiA in No Веде, Gray, Deep Blue! _Fo0s7____________18in__181n_14 4 inx 40% in Мо Bee Gray, Deep Blue| БИ _ Gray, Deep Blue| — F9057 18in 18іп 14%inx40%in Мо  |Beige, Gray, Deep Blue, — F8483 


Wood Wardrobe Lockers 
= 18" overall depth 
= Built-in key locks 
= Include number plates Hybrid Wood & Solid Wood 
Metal Locker Locker 
Solid wood doors provide an attractive appearance and conceal contents (3) Tier, (1) Wide (1) Tier, (1) Wide 
for security. 
Hybrid wood and metal lockers have 24-ga. steel body construction 
with a black powder-coated finish. Doors are red oak plywood wih a 
clear finish. 6"H legs. 
Solid wood lockers provide an upscale appearance for high-end 
fitness facilities, hotels, and country clubs. Furniture-grade red oak 
plywood construction with a clear finish. Concealed cabinet hinges. 


UNASSEMBLED | ASSEMBLED ASSEMBLED 
Item Item Item 
Locker Configuration w Opening WxH No. No. Locker Configuration w Opening WxH No. 
Hybrid Solid Wood & Metal Wardrobe Lockers Solid Wood Wardrobe Lockers 
78 in Overall Height 72 in Overall Height 
: > iin 9% in x 72in AVEN2 AVEP3 е г їп 1032 nx 72 in 4JWU4 
(1) Tier, (1) Wide 15 in 12 іп x 72 in AVENA AVEPS (1) Tier, (1) Wide 15 in 18 7^ in x 72 in 4JWUG 
: 36 in 9 in x 69 in AVEN3 AVEPA à 36 in 10 % in x 70 Y? in 4JWUS 
(1) Tier, (3) Wide 45 in 12 V4 in x 69 in AVENS AVEPG (1) Tier, (3) Wide 45 in 13 Ve in x 70 V^ in 4JWU7 
i vain x 69 i 5 inx 70 Val 
ammwe = = ш — emo у = 
- 36 in 9 V4 in x 69 in AVENT Д\ЕР8 : z 36 in 10% in x34 Y^ in 4JWUS 
(2) Tier, (3) Wide 45 in 12 Y in x 69 in AVENS AVERT (2) Tier, (3) Wide 45 in 1314 in x 34 1^ in 4JWX2 
@ Tier. () Wide 12 in 9 4 in x 69 in AVEP1 AVER2 (3) Tier, (1) Wide 12in 10 ^ inx 23 in 4JWX3 
(3) Tier, (3) Wide 36 in 9 ^ in x 69 in 4VEP2 4VER3 i 15 іп 13 Yin x 23 in 4JWX5 
4 36 in 10^ in x23 in 4JWX4 
(3) Tier, (3) Wide 45 in 18 %inx 23 in 4JWX6 
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SHELVING & STORAGE 
Standard Lockers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Clearview Doors 


Hallowell (гез) LYON? 
Wall-Mount Metal Box Lockers 


= 16-ga.steel frames 
= Powder-coated finish 
= Include padlock hasp, except 
30LW61 has electronic keypad 
Lockers can be mounted to a wall to save floor space. 
Can be installed above benches and other furniture to 


Clearview doors are clear polycarbonate and 
allow full visibility of contents to aid in inventory 
control, loss prevention, and security. 

Louvered doors allow air to circulate, reducing 
moisture and odor buiildup inside the locker. 


30LW61 provide storage for items in the area they are used. 
| ASSEMBLED | UNASSEMBLED 
CHOOSE: Item Item 
Locker Configuration М D Opening WxH Color Brand |. No. | No. 
Clearview Doors 
_15 in Overall Height | P с _ 
з ; 2 Tan 30LW61 = 
ti Tan OW | 0— - 
T ight = 
И А ; 956 in x 10 % in Gray Tennsco — 
1) Tier G)Wide п gin 998 mx1096in | бай Tennsco | = 
i Gray = 
Sand = 
Louvered Doors 
5мрув 18іп 12inx12in | Dove Gray, Putty — Lyon. 07481. F8970 
18in —94inx12in | DarkGray Tan Hallowell | 0386 | G3805 | 


IHallowell 
Modular Metal Box Lockers 


Clearview Door 


30LW68 Single-cube lockers can be mounted to a wall or Louvered doors have diamond perforations to provide 
(Contents not set on a flat surface to provide personal storage. optimal air flow as well as visibility to contents. 
Inetuded.) Multiple lockers can be stacked and attached 10 Solid doors are 18-ga. steel to fully conceal contents. 


increase storage capacity. Prepunched holes on 


: 5 Clearview doors are clear polycarbonate and allow 
top, bottom, back, and sides for easy mounting 


full visibility of contents to aid in inventory control, loss 


or attachment. prevention, and security. 
Blue Black Light Gray 
Item Item Item 
__ WwW D Opening WxH Door Type No. | Мо. | Мо. 
Padlock На 
Kouvereed Daor "E Louvered -30LW62 | 30LW63 |  30LW64 
30LW73 11in 12in 9 %inx 11 Yin Solid - 30LW65 30LW66 30LW67 
HE Clearview 30LW68 30LW69 30LW70 
Keyed 
Louvered 30LW71 30LW72 30LW73 
Tin 12 in Q¥%inx11%in — бой 301W74 30LW76 
Clearview 3077 | 30W79 


LYON® наюмег 4 
Rack-Style Box Lockers 


= 18"D overall 

= Sturdy steel construction 
Consist of multiple box lockers 
arranged in an arch shape. A coat 
rod extends underneath the top row 
of lockers for hanging garments. 


Clearview Doors 


55XN57 Clearview doors are clear 


polycarbonate to allow full 
visibility to contents. Include 
padlock hasp, except 
30LW52 and 30LW60 have 
electronic keypads. 


Louvered doors 
allow air circulation. 
Include padlock hasp. 


ASSEMBLED |UNASSEMBLED 
Locker P CHOOSE: Item Item 
Configuration w D Opening WxH Color Brand No. No. 
Clearview Doors 
78 in Overall Height = _ > ee 
; : н Е .. Gray Lyon | 55XN22 | 55ХМ21 
(4) Wide, (6) Tier 69in —. іт | Beige lyon | 55XN58 |  55XNS7 
` А i 9 ^in x 10 Yin Tan Hallowell 4HU21 30LW52 
po Qvinx10%in | Tan Hallowell | 300060 | — 
Louvered Doors 
.T2 in Overall Height | = = _ 
А ; Medium | 
Louvered Doors (6) Tier, (6) Wide 72in 18in 9%inx10%in | “Gray Tennsco | 39FP33 | — — —— 
5MDU6 a Е 9% in x 1056 in Sand Теппѕсо |  39FP34 | E 
(Contents not T8 in Overall Height 
р i қ i 9% in x 10 96 in Tennsco |  5MDU4 — 
included.) (5) Wide, (6) Тег 60 n. ~9%inx10%in_ “Tennsco | 5MDUS | = E 
69 in 834 in x 10 56 in Lyon F8972 
18 in — — T————— 
(6) Tier, (6) Wide | 9 ^ in x 10 ^ in Hallowell 63803 
feu “9% inx10%in бау Tennsco 3W132 
9 % in x 10 96 in Sand Tennsco = 


1256 GRAINGER. 


a Find even MORE on Grainger.com® 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Locker Accessories 


i| Sloping Top 


General Purpose 
Wood Bench 


Laminated Maple 
Bench Top 


Finished 
End Panel 
Round Bench Trapezoid Bench 
Pedestal Pedestal 
End Base 


"^" IVON? We CENAN tenso) 
tennsco [ТЛ Benches, Tops, and Pedestals 


Overall Bench > CHOOSE: Item 
Steel Wardrobe and Box Height Top Width Color Brand No. 
L k A ia General Purpose Wood Locker Room Benches 
Gra Lyon 5JP12 
оскег Accessories T Paty Lion ani 
a Install on compatible standard lockers, sold separately on pages 1250-1253 5f Gray Lyan ae 
; u on 
> CHOOSE: Item 1610 Gray Lyon 5JP24 
w D H Color Brand No. 6ft Putty Lyon 5JV09 
Slope-Top Components & Kits for Standard Lockers Gray Lyon 5JP25 
12in 4% in Gray, Sand ennsco F0437 Sfi Putty Lyon 5JV10 
| 15 in 5 Y in Gray ennsco SMDR3 Corrosion-Resistant Aluminum Locker Room Benches 
12 in 15 in 6 in Sand ennsco 5ZK01 6fi Gray Lyon 8AFH8 
18 іп 6 V^ in Sand ennsco 57К02 17 іп 8fi Gray Lyon 9DJ14 
18 in 6 in Gray ennsco 6A284 10 ft Gray Lyon 8RG31 
15in Sin Tan Dark Gray Hallowell 63807 Low-Maintenance Plastic Locker Room Benches 
15 in 18 п 6 Yein Sand, Gray ennsco F0440 19 in 3fi Beige, Gray, Deep Blue Bradley F9049 
21in Тіп Тап Hallowell 1AENG 6 ft Beige, Gray, Deep Blue Bradley F9051 
24 in 8 in Tan Hallowell 1AEN7 Rubber Feet for Bench Pedestals 
18 in 24 in 8іп Тап Hallowell 1AEN9 in White Lyon 8VLM9 
24 in 24 in 8 V^ in Gray ennsco 38XD81 Item 
12 in 4 in Gray, Sand ennsco F0441 w Brand No 
36 in 15in 6 in Sand, Gray ennsco F0442 Tops for Locker Room Benches 5 
18 in 6 in Sand, Gray ennsco F0443 Laminated Maple 
45 in 18 in 6 V^ in Sand, Gray ennsco F0444 3f Hallowell 2PGZ5 
> CHOOSE: Item 48 Hallowell 2PGZ6 
H D Color Brand No. 5ft Hallowell 2PGZ7 
End Panels for Standard Lockers 6ft Hallowell 2PGZ8 
Locker Finished End Panel 8ft Hallowell 2PGZ9 
12 іп Beige, Dark Gray Hallowell 63812 Wood 
60 in 15 in Beige, Dark Gray Hallowell G3813 6 ft Tennsco 8AZ85 
18 in Beige, Dark Gray Hallowell G3814 Carbon Steel 
12 іп Beige, Dark Gray Hallowell E1568 з  — -— — ——"Tenso X 80Н(9 
15 in Beige, Dark Gray Hallowell E1569 4ft Tennsco 9LG16 
18 in Beige, Dark Gray Hallowell E1570 5ft Tennsco 9X089 
А 21 іп Beige, Dark бга Hallowell 63815 
m 24 in : Beige à Hallowell 1AET6 in Төлес pos 
12 in Marine Blue Hallowell 1AEUS Footplate Item 
15 in Marine Blue Hallowell 1AEU6 H w Width Color Material Brand No. 
18 in Marine Blue Hallowell 1AEU7 Pedestals for Locker Room Benches 
For Locker For Locker | CHOOSE: Item Round Post 
w D Width Depth Color Brand No. 15 Zin 8in 8in Tan Steel Hallowell 14L052 
Base Components & Kits for Standard Lockers 16% in 8% in 8 ^ in Gray Steel Tennsco 8TKU8 
End Base 16 % in 8 Yin 8 іп Sand Steel Tennsco 9WDUS 
11in 11in 12 in 12in Tan — F8352 16 % in 6 in біп Тап Cast Iron Hallowell 2PHA3 
Front Base 16 % in 8 in 7% in Tan Steel/Aluminum Hallowell 2PHA4 
10 іп 10 віп 12 in 12 in Gray, Tan = F8354 Trapezoid 
15 in 15 in 15 in 15 in Gray = F8353 16 in 15 Жіп 3in Silver Stainless Steel Hallowell 14L053 
18in 18 in 18 in 18 in Tan — D7499 16 % in 12 іп Зіп Тап Aluminum Hallowell 2PHAS 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. 
Industrial, Security & Bulk Lockers Details on page А1. 


For Locker General Information, see page 1250. 


DOOR 
DOOOQOU 
ы. 
и. 
нн 
Қ 
ХХХ 
өн." 
XXX] 
VV 
= ea 
р am € 
ES 1 
StrongHold OQ 
d gr өн 
ur ^ EAR 
IHallowell KXXXKY 
PARU 
DURHAM MFG М Ехрапдеа Wire Mesh 
Est. 1922 Metal (4) shelves, (2) units wide 
Industrial 
SULITTLE 
Lockers А n GIANT. ы Units No. of No. of Item 
и Durable steel construction 55MW82 мч D Wide Doors Sheives Brand No. | 
= Gray finish (Contents not [SETS Expanded Metal Security Cage Lockers 
» Include padlock hasps included.) Menem Нет. so [DEG MWST 
» Assembled Security Cages 49 in зз 3 3 0 — title Giant “204789 
Heavy-duty lockers are for personal storage in factories, machine s Bowdarstuatod finish cae 27 in -1- 2 Е 9 = Шіл Giant EL 
shops, garages, and other areas where they may be exposed to impacts | | Assembled TE 1 2 0 Ое Giant 20WT92 
or other hazards. . 73in- 1 2 0 LitleGiant 20WT91 
Oncni TET i Keep large or bulky items and 111—391 1 2 0 Little Giant 2OWT93 
pening ocker em 1 j i: 4 in Height === 
Configuration W D H WxH Finish Brand No. _ equipment secure ІП ware . 5 т om 1 2 0 Jamco 186981 
"Shelf Lockers = =a 7 — | houses, factories, and industrial 48 in c: 4 2% Jamco ^ 18G985 
Ventilated Door — рата ТАН?” settings. Metal mesh walls | 24in 1 E 0 Jamco 180982 
9 UE ccn mA. “Powder тт, m Dep and doors allow air to circulate 60п 30m 1 2 0 Jamco 158и 
In In in urham i CH E Қыз E. i 4 — 
_ 9 throughout the cage, preventing 721 36i 1 2 0 Jamco 180987 
- | buildup of moisture or fumes. 78 in Height. EN _ р ЕЕЕ 
== == ntents are clearly visible from in 27 in 1 22 0 Little Giant 20WU13 
(Ле, Бот 24in тёп 21,211Х Enamel StrongHoli — 4EKHS ааа а Ет; 33in 1 2 0  LitleGant 200/015 
D (E EO p шаи aee Шр өп Sin 1 2 0 Шйебіапі 20МІЛ6 
(3) Wide 74in 24in 78іп 32 2A in Enamel Strong Hold ^ 4EKH6 Expanded metal cages have wg 23 іп ! 5- 8 rite бат Euh 
"(2Y Ti = 01 ру R ; in in i n 
122in 24in 78in *1/2/^* Enamel StrongHold акн — |Smallermeshopeningsand ото 33n 1 2 0 Little біапі 20WU17 
BENE - = | provide more rigidity than wire 73іп 39in 1 2 0 Little Giant 20WU19 
п ош NEN _ | mesh. Padlock hasp included. Lo 
n Я R UA а 
уте, 187 220 72in Tin Powder Hallowell — 1RzU9 | Wire mesh cages have larger -1 2 Folding Guard 482198 
(1) Wide од , x  21in Powder = " mesh openings to provide 2 4 Folding Guard 482W02 
Lo o Mam 220 Aln Жой -Coated Halowell ОНЫ) | ore 1 visibility than 1 2 Folding Guard 482V99 
Louvered Door — — EEE — — — | expanded mesh, and include a 2 4 Folding Guard 482W03 
(1) Tier, ; ; i 10 in x , 1 2 Folding Guard 482М/01 
(4)wide 90m 18im 78п жу Enamel StongHold ЗАН |, Қ 2 4 Folding Guard 482W04 


Bulk Storage Lockers Hallowell С?) 22 


в Steel frame construction STARTER. ADON 


= Include padlock hasp No. of | Item No.of) Item Мо. ої 
= 90"H O W D  Sheives — Brand | No. Doors! No. Doors 
Use for secure storage of large or bulky items in Expanded Metal 


condos, apartments, offices, and other facilities. Е 
Metal mesh panels and doors allow air to circulate 36in 48in- 
throughout the locker, preventing buildup of moisture — E 7 
or fumes. Contents are clearly visible from all sides. 48іп 48іп 


Starter units consist of 2 side panels and one door тес EI 
panel with 1 or 2 doors. .. Әбіп 
Add-on units consist of one side panel and one door 36!" _48 in 


panel and are attached to existing units. 36in 
Search for "Locker Accessories" on Grainger.com to 48 in # n 
find top panels, back panels, and shelves to custom- Wire Мезі | 
ize your enclosure. 1 


Single-Tier Starter 


aaa Expanded metal lockers have smaller mesh open- 9^ 59 | 
ings for a more rigid enclosure. 48in 48in | 
; А 601 
Single-Tier Starter “ire mesh lockers are made with galvanized 2 тіге _ n 
Wire Mesh welded wire and have larger mesh openings to авт n 1 
provide better airflow and visibility. . . 60in — 
1258 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


SHELVING & STORAGE 


1-800-GRAINGER (472-4643) Gear & Mobile-Device Lockers 


Athletic and Tactical Gear Lockers 2) LYON? 


= Rugged steel construction Open-front ventilated lockers provide easy access and visibility to all 
Lockers have large storage compartments items. Ventilated sides. 

that hold bulky protective gear, uniforms, Modular solid lockers have louvered back panels that accept hooks 
and other equipment. Suitable for personal and other compatible accessories to customize the storage space. Solid 
storage in sporting facilities, firehouses, doors. Include padlock hasp. 

police stations, and military training facilities. Ventilated lockers have metal mesh door panels. Include padlock hasp. 


ASSEMBLED | UNASSEMBLED 
Includes Includes Item Item 
w D H Locker Finish Color Footlocker Security Box Brand No. No. 
Firefighter Open-Front Ventilated Lockers 
84 in Galvanneal Red No No Hallowe! 30LW41 — 
2434 in 22 in 84 in Galvanneal Red No Yes Hallowe! 30LW43 — 
86 Жіп Galvanneal Red No No Hallowe 30LW42 — 
86 Vi in Galvanneal Red No Yes Hallowe 30LW44 — 
“Modular Solid Lockers 
18 in 36 in 90 in Powder Coated Gray Yes Yes Sentine 30RT79 = 
24 in 90 in Powder Coated Gray Yes Yes Sentine 30RT80 = 


| Open-Front Ventilated Lockers 


72 іп Powder Coated Gray Yes Yes Lyon 55XR11 55XR10 
72in Powder Coated Blue No No Lyon 55XR68 55XR67 
24 in 21 іп 72 in Powder Coated Blue Yes Yes Lyon 55XR56 55ХН55 
72 in Powder Coated Gray Yes Yes Lyon 55XR09 55XR08 
72 in Powder Coated Blue Yes Yes Lyon 55ХВ54 55ХН53 
24in 72 іп Powder Coated Blue No No Lyon 55XR66 55XR65 
72 in Powder Coated Gray Yes Yes Lyon 55XR07 55XR06 
‘Ventilated Lockers Open-Front 
18 in 72 in Powder Coated Red No No Lyon 55XR52 55XR51 Ventilated 
72 in Powder Coated Blue No No Lyon 55XR76 55XR75 Locker 
72 in Powder Coated Red No No Lyon 55XR50 55XR49 
24 in 21 in 72 in Powder Coated Red Yes Yes Lyon 55VU21 55XR38 
72 in Powder Coated Blue Yes Yes Lyon 55XR62 55XR61 
72 іп Powder Coated Red No No Lyon 55XR48 55XR47 
24 in 72 in Powder Coated Red Yes Yes Lyon 55XR37 55XR36 
72 in Powder Coated Blue Yes Yes Lyon 55XR60 55XR59 


‘People Committed to Quality Since 1936" 


Mobile-Device Lockers Hallowell 


a Powder-coated finish Wiring-ready full-height lockers have 
= Units are assembled; unassembled built-in channels with knockouts in each 
units available on Grainger.com locker allowing wire to be run so lockers 


Keyed locks come with 
master keys to access all 
compartments. 


Sized to hold and secure personal 
electronic devices. Typically installed 
in offices, hotels, and other public 
facilities. 

Surface-mount lockers can be 
mounted on a wall or flat surface. 
Multiple tiers of individual lockers are 
arranged vertically. 


can serve as charging stations. Multiple 
tiers of individual lockers securely hold 
laptops and small electronic devices. 


Electronic Keypad locks are battery- 


operated with a 4-digit code required for 
access. Can be set to day-use or perma- 
nent-use mode. Low battery indicator with 


mechanical master key override. 


Combination locks are built-in 
and can be set to a fixed combi- 
nation or combination can be 
reset after each use. 


ELECTRONIC Surface-Mount 
KEYPAD KEYED (COMBINATION (5) Tier, (5) Wide 
Number Item Item Item 
of Lockers w D H Opening WxH Color Brand No. No. No. 
‘Surface-Mount Metal Cell-Phone Lockers 
_(5) Tier, (1) Wide 
5 9in 12in 30% іп 7%inxd біп Gray Hallowell 30LW07 30LW05 — ааа 
_(5) Tier, (3) Wide | | 
14 24 in мш —31In 6 іпх5 “in Bronze Salsbury Industries = 461H77 461H76 і 
31 in 6%inx5 іп Aluminum Salsbury Industries = 53FM89 53FM90 
15 27 in 12in 30 іп 7 Әіпх5 Bin Gray Hallowell 30LW08 30LW06 = | 
_(5) Tier, (4) Wide — 51 
19 30 V^ in эмп  3lin 6 %іпх5 “in Bronze alsbury Industries — 461J02 461J01 
31in 6 %іпх5 “in uminum ^ Salsbury Industries 53FM93 53FM94 
TBJ Tier, (5) Wide 1 
24 37 in 9% in 31 in 6Vinx5in uminum ^ Salsbury Industries 53FM97 53FM98 
31 in 6 %inx5 “in Bronze Salsbury Industries = 461514 461.13 
Wiring-Ready Full-Height Metal Mobile-Device Lockers 
(3) Tier, (3) Wide --------- 
45 in in in 4 in x22 Vin Gray Hallowel 30LW26 — — 
9 21in 78 in 12 Vain x 22 й in Gray Hallowell 30LW28 = = i v 
54 in 18 in 78 іп 15 1⁄4 in x 22 Жіп Gray Hallowell 30LW30 — — 
21in 78 in 15 inx22 іп Gray Hallowell 30LW32 == — | А 
Да) Tier, (1) Wide 
15in 18 in 78 in 12 1⁄4 in x 22 Vin Gray Hallowell 30LW25 — — 
3 21 in 78 in 12 Vain x 22 1⁄4 in Gray Hallowell 30LW27 — — i 
18 in 18 in 78 in 15 Vain x 22 1⁄4 in Gray Hallowell 30LW29 — — 
21 in 78 in 15 Vain x 22 1⁄4 in Gray Hallowell 30LW31 — — 
15in 18 in 78 in 12 Vinx 16 ^in Gray Hallowell 30LW33 = = ' Я 
4 21in 78 in 12 1⁄4 in x 16 ^ in Gray Hallowell 30LW35 — — | | 
18 in 18 in 78 in 15 1⁄4 in x 16 іп Gray Hallowell 30LW37 — — 
21in 78 in 15 Vinx 16 ^in Gray Hallowell 30LW39 — — ЖА 
_ (4) Tier, (3) Wide Wiring Ready 
45 in 18 in 78 in 12 Жіп x 16 ^ in Gray Hallowell 30LW34 — — (4) Tier, (3) Wide 
12 21 in 78 in 12 Vinx 16 %in Gray Hallowell 30LW36 == = 
54in 18 in 78 in 15 A in x 16 ^in Gray Hallowell 30LW38 — — 
21 in 78 in 15 Vinx 16 “іп Gray Hallowell 30LW40 — — 
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SHELVING & STORAGE 
Stationary Shelf Cabinets 


Scan. Order. Done. [2 
Details on page A1. 


DUTY RATINGS 

Light-Duty 

• 22-24 ga. 

e Suitable for holding and storing 
lightweight supplies and equipment 
in offices or areas where the units are 
unlikely to be subjected to impact or 
abuse 

Medium-Duty 

* 20-24 ga. 

* Suitable for storing tools, equipment, 
and supplies in commercial or indus- 
trial settings not generally exposed to 
rough use 

Heavy-Duty 

* 16-18 ga. 

* For use in industrial facilities for 
storing heavy tools, equipment, and 
supplies 


Extra-Heavy Duty 

% 12-14 ga. 

* Bolt together to provide more strength 
and rigidity 

* For use in industrial facilities to hold 
dies, fixtures, jigs, and other very heavy 
equipment 

Super-Duty 

* 12 ga. 

* Provide the most strength and rigidity 
* For use in industrial facilities to hold 
heavy tools, fixtures, jigs, and other 
very heavy equipment 

COMMERCIAL CABINETS 

Metal cabinets are suitable for offices, 
apartment buildings, schools, and other 
areas where they are not likely to be 
exposed to impacts or other hazards. 
Typically have light- to medium-duty 
ratings. 


Choosing the Right Strength Storage Cabinet 


INDUSTRIAL CABINETS 

Metal cabinets are fully welded and 
suitable for warehouses, machine 
shops, plants, and other areas where 
they may be exposed to impacts, 
hazards, or rough conditions. Typically 
have heavy- to super-duty ratings. 
BASE TYPES 

Frame Base - Cabinet sits directly on 
floor or flat surface. 

Legs - Raise cabinet above floor level, 
allowing access beneath the cabinet. 
Leveling Base - Integrated levelers 
compensate for uneven floors to help 
keep cabinet stable. 


tennsco (Sandusky) acl dew 
Storage Made Easy ен TOURS RJ 


Haallowell 


Commercial Stationary Shelf Cabinets 


= Assembled 

= Adjustable shelves 

Metal cabinets have multiple shelves to provide 
storage and keep supplies and equipment orga- 
nized. Suitable for offices, apartment buildings, 

schools, and other commercial areas. 


Solid doors provide security and conceal 
contents. 

Ventilated doors allow air to circulate and 
prevent buildup of moisture and fumes. Hallowell 
cabinets have metal-mesh door panes. Tennsco 
cabinet has diamond-shaped perforations in the 


2 door panels. 


Clearview doors have see-through panes that 
allow visibility to contents. 


Solid Doors 


Cabinets with leveling base have integrated level- 


Clearview Doors 
ers that compensate for uneven floors. 


K3853 


9CUH6 (Contents not included.) 
Load SOLID DOORS VENTILATED DOORS CLEARVIEW DOORS 
Overall Overall Overall Capacity Base 
Width Depth Height рег Shelf Type Brand _| Item No. Cabinet Color Item No. Cabinet Color Item No. Cabinet Color 
Medium Duty Cabinets with Swing Handle and Keyed Lock 
4 Shelves 
72 іп 200 Ib Frame Sandusky | 9НҮТ4 Putty — — — — 
18 in 72 іп 150 Ib Frame — — — 411L76 Dark Gray — — 
36 in 72 іп 200 Ib Frame Tennsco K3851 Black, Light Gray, Medium Gray, Putty, Sand — — — — 
78 in 250 Ib Frame Hallowell | K3855 Dark Gray, Tan, Black K3856 Tan, Black K3853 Tan, Black 
24 in 78 in 250 Ib Frame Hallowell | K3861 Dark Gray, Tan, Black K3863 Tan, Black K3859 Tan, Black 
18 in 78 in 250 Ib Frame Hallowell | K3866 Tan, Black, Dark Gray K3868 Tan, Black K3864 Tan, Dark Gray 
48 in 24 in 78 in 400 Ib Leveling Tennsco 2TET4 Black — — — — 
78 in 250 Ib Frame Hallowell | K3873 Tan, Black, Dark Gray K3876 Tan, Black K3871 Тап, Black, Dark Gray 
Medium Duty Cabinets with Recessed Pull Handle and Keyed Lock 
4 Shelves 
36 in 24 in 72 іп 200 Ib Frame Sandusky | 9CUHG Putty — — — — 
46 in 72 іп 200 Ib Frame Sandusky | 8DEH1 Putty — = = = 
Medium Duty Cabinets with Recessed Pull Handle and Electronic Keypad Lock 
elves 
48 in 24in — 78in 400 Ib Leveling Тепп5со | K3874 Black, Light Gray, Medium Gray, Sand — — — — 
Ent Duty Cahinets with Swing Handle and Keyed Lock 
helves 
30 in 15 іп 66 in 150 Ib Frame Sandusky | K3832 Light Gray, Putty, Black — — — — 
18іп  72in 150 Ib Frame Sandusky K3833 Dark Gray, Light Gray, Putty, Black — — — — 
36 in 24 in 66 in 150 Ib Frame 411K94 Tan — = — m 
4 Shelves 
60 in 200 Ib Frame Tennsco | K3835 Medium Gray, Putty, Sand, Black, Light Gray — — — — 
66 in 200 Ib Frame Tennsco K3836 Black, Light Gray, Medium Gray, Putty, Sand — — — 
18in 72 in 180 Ib Frame Sandusky | 90АК8 Putty — — E: - — 
i E _ un ack, Light Gray, Medium un 
нез 72 іп 200 Ib rame Tennsco K3838 Gray, Putty, Sand 
78 in 200 Ib Frame — K3840 Dark Gray, Black, Tan — — 
60 in 200 Ib Frame Tennsco | K3842 Black, Light Gray, Medium Gray, Putty, Sand — — — — 
24 in 66 in 200 Ib Frame Tennsco | K3842 Black, Light Gray, Medium Gray, Sand — — — — 
72 іп 200 Ib Frame Tennsco | 2TER7 ack = = = = 
78 in 200 Ib Frame — K3845 Dark "a Black, Tan — — — — 
ИШ Duty Cabinets with Swing Handle and Electronic Keypad Lock 
elves 
18 in 72 іп 150 Ib Frame — 411K85 Black — — — 
36 in 78 in 200 Ib Frame — 411L37 Tan — = 
24 in 72 in 150 Ib rame — 411K97 Tan — — = 
aan Duty Cabinets with Recessed Pull Handle and Keyed Lock 
4 Shelves 
30 in {5in ббіп 150 Ib Frame Tennsco | K3834 Black, Light Gray, Medium Gray, Putty, Sand — — — — 
Еи Duty Cabinets with Recessed Pull Handle and Electronic Keypad Lock 
helves 
m 18in 42іп 200 Ib Frame Tennsco | K3830 Black, Light Gray, Medium Gray, Putty, Sand — — — — 
elves 
18in 72 in 200 Ib Frame Tennsco K3837 Black, Light Gray, Medium Gray, Putty, Sand — — — — 
36 in 78 in 200 Ib Leveling ^ Tennsco | K3839 Black, Light Gray, Medium Gray, Sand — — — = 
24 in 72 іп 200 Ib Frame Tennsco K3843 Black, Light Gray, Medium Gray, Sand — — — — 
78 in 200 Ib Leveling ^ Tennsco | K3844 Black, Light Gray, Medium Gray, Putty, Sand — — — — 
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Extra-Heavy Duty, Super Duty 
Ventilated Doors 4UZ09 
1UBL1 
= as 
DURHAM MFG’ = чш 
StrongHold 
Industrial Stationary Shelf Cabinets 
В Assembled Load SOLID | CLEARVIEW | VENTILATED 
= Adjustable shelves Capacity Base 
a Swing handle Overall W x DxH — perShelf Туре Brand Item No. Item No. | Item No. 
» Durham cabinets are gray with a powder-coated finish Super Duty 
= StrongHold cabinets are dark gray with a baked enamel finish : қ .. 1,9008 Legs Strong Hold | 2RNE4 — — 
» Padlock hasps except as noted 24 in x20 inx 36 in Тору Frame Strong Hold | 1UBV3 = = 
. . : Я 36б іпх 14іпх 48 іп 1,900Ilb Frame Durham Mfg | 410149 — — 
Metal cabinets have multiple shelves to provide storage and keep supplies and “36 inx18inx30in 1,9000 Legs Strong Hold | 40V591 |  — - = 
i i i i : ; ;, 1,90010 Frame Durham M 34A938 34A964 — 
equipment organized. Fully welded and suitable for warehouses, machine shops, 36 in x 20 in x 36 in 19001 Frame Strong Had MUBVA кы = 
plants, and other industrial areas. 36 inx20inx 42 in 900b Frame Durham Mfg 344030 | 34A965 = 
Solid doors provide security and conceal contents. 1,9001b Frame StrongHold | TUBVS — = 
Clearview doors have see-through panes that allow visibility to contents. 36 in x 24 in x 36 in 900 р пате ҮШІ "Мір SUNG = = 
Ventilated doors have diamond-shaped perforations on the door panels to 36 in x 24 in x 42 in 1900 А Frame Strong Ho Па AU 34A967 = 
allow air to circulate and prevent buildup of moisture and fumes. 48 in x24 inx36in 1.20010 Frame Strong Hold | 10A001 = - 
Load SOLID | CLEARVIEW | VENTILATED 1,200 lb__Legs Strong Hold | 2RNE9 = = 
Capacity Base 48inx24inx42in 1,20010 Frame Durham Mfg | 34A942 34A968 — 
Overall WxDxH  perShelf Туре Brand Item No. Item No. | Item No. 1.900]b Frame Strong Hold 1UBV8 = = 
Heavy Duty 3 Shelves 
2 Shelves 36inx24inx60in 1,9001: — Legs Strong Hold | 2RNC1 = — 
36 inx18inx48in 1,250Ib Frame Durham Mfg 160675 * — = 36inx24inx66in 1,9000) — Legs Durham Mfg | 34A953 — = 
36 іпх 24inx42in 1,00010 Frame Durham Mfg | 16D679 * = = 36inx30inx60in 1,9001:7 — Legs Strong Hold | 16A387 = — 
3 Shelves 36inx36inx60in 1,9000 1605  StrongHold | 16A395 = = 
36inx18inx60in 1,2501)» Frame Durham Mfg | 160676 * == — 48inx24inx60in 1,2000 Legs Strong Hold | 2RNC2 = — 
4 Shelves 48 in x 24 in x 66 in 1,200 lb — Legs  StrongHold | 1UBW3 = = 
36inx18inx72in 1,2500 Frame Durham Mfg 160677 * — = 1,20011 — Legs Durham Mfg 160692 34A946 = 
36 іп х 18 іп х 84іп 1,2500 Frame Durham Mfg | 160678 * — = 48inx30inx60in 1,2000 Legs Strong Hold | 16A389 — — 
36inx24inx72in 1,0000 Frame Durham Mfg | 160680 * — — 48inx36inx60in 1,2000 1605  StrongHold | 16A397 = = 
36 inx 24inx84in 1,0000 Frame Durham Mfg | 160681 * == = 60inx24inx60in 1,6500 Legs Strong Hold | 2RNC3 = — 
48inx24inx72in 75010 — Frame Durham Mfg | 160682 * = — 60inx24inx66in 1,6500 Legs Durham Mfg | 34A954 = = 
48inx24inx78in 75016 Legs Durham Mfg | 16D683 * = — 60inx30inx60in 1,6500 1605 Strong Hold | 16A391 = = 
48inx24inx84in 75016 Legs Durham Mfg | 16D684 * — — 60inx36inx60in 1,6500 1605 Strong Hold | 16A399 — — 
60inx24inx84in 50010 Legs Durham Mfg | 160685 * = = 72inx24inx60in 1,5250 — Legs  StrongHold | 2RNC4 — = 
Extra-Heavy Duty 72іпх24іпхббіп 1,5250 Legs Durham Mfg | 34A955 — — 
2 Shelves 72inx30inx60in 1,5250 ^ Legs  StrongHold | 16A393 E = 
36 inx18inx48in 1,250 lb Frame Durham Mfg | 3NYK9 * — — 72inx36inx60in 1,52510 — Legs Strong Hold | 16A402 = = 
36 in x 24 in x 42 in 1,000 Ib Frame Durham Mfg | 3NYL5 * = 3NYKA * 4 Shelves 
1,900lb Legs Durham Mfg | 344981 = = 36 inx16inx78in 1,9000 1605 Strong Hold | 40V992 — = 
36 inx24inx45in 1,9000 Legs Strong Hold | 61KG37 = — 36inx18inx78in 1,7500 Legs Durham Mfg | 160690 — — 
3 Shelves 36 in x 20 inx 78 in 1.90016 — Legs Strong Hold 52H07 = = 
30inx24inx75in 1,9001lb 1605 _ Strong Hold | 61KG25 — == 1,900 Ib Legs Durham Mfg | 34A979 = == 
36inx18inx60in 1,2501b Frame Durham Mfg | 3NYL1 * = 1UBL1 * 1,900 Ib 1605 Strong Hold | 40V585 == 1UBUS 
36 in x 24 inx 72 in 1,0001b Frame Durham Mfg | 3NYL7 * = — 36inx24inx78in 1,900lb — Legs Strong Hold 4UZ08 — 40V665 
1,90010 — Legs Strong Hold | 56MX59 == == 1.90010 — Legs Durham Mfg | 160691 = 34A934 
36inx24inx75in 1,9000 Legs  StrongHold | 276700 = = 36inx30inx72in 1,9000 1605  StrongHold | 16A388 = = 
36 in x 24inx 84 in 100010 Frame Durham Mfg | 3NYN1 * — 3NYK6 * 36inx36inx72in 1,9000 1605  StrongHold | 16A396 E — 
48inx18inx72in 75010 Frame Durham Mfg | — = 1UBL4 * 48inx24inx72in 1,2000 — Legs Strong Hold | — 56MX57 — 
48 in x 24 inx 72 in 75010 ^ Frame Durham Mfg | 3NYN3 * = 3NYK7 * 1,2000) — Legs Strong Hold 4UZ09 1UBW4 1UBV1 
1,200 Ib Legs  StrongHold | 56MX60 — = 48 in x 24 in x 78i 1.20010 — Legs Durham Mfg 160693 34A947 344935 
48inx24inx75in 1,2001b Legs Strong Hold | 27674 61KG27 - т “4500 Ib Legs Strong Hold | 48UH60 | 40V626 - 
48inx24inx78in 6000 Legs Strong Hold | — — 40V656 1.40010 Legs Strong Hold | 40V985 — — 
60inx24inx72in 1,650lb Legs Strong Hold | 56MX61 — = 48inx30inx72in 1,200lb — Legs Strong Hold | 16A390 — — 
60inx24inx75in 1,6500 — Legs  StrongHold | 276ZJ7 61KG28 — 48inx36inx72in 1,2001: Legs Strong Hold | 16A398 = — 
72 іп х24іпх78іп 60016 Legs — Strong Hold — — 40V658 60inx24inx72in 1,650!b 1605  StrongHold | 40710 56МХ58 - 
4 Shelves 60inx24inx78in —1:0201b — Legs Strong Hold | TUBWS = 1UBV2 
36inx18inx72in 1,25010 Frame Durham Mfg | 3NYL2 * — 1UBL2 * 1,6501b Legs Durham Mfg 160694 34A948 34A936 
36inx18inx84in 1,250lb Frame Durham Mfg | 3NYL4 * — 1UBL3 * 60inx30inx72in 1,6500 Legs  StrongHold | 16A392 — — 
36inx24inx72in 1,0000 Frame Durham Mfg | 3NYL6 * = ЗМҮК5 * 60inx36inx72in 1,6500) 1605  StrongHold | 16A401 == == 
36inx24inx78in 1,2000 Legs Durham Mfg | 34A982 — — 72 іп х24іпх72іп 1,525lb Legs  StrongHold | 5ZH10 — — 
48inx24inx72in —7501b Frame Durham Mfg | 3NYN2 * E — 72 in x 24 inx 78 in 1,525 lb — Legs Durham Mfg 160695 — d 
48 in x 24 in x 78 in 750 Ib Legs Durham Mfg | 3NYN5 * — — 1,525 Ib Legs Strong Hold — — 40V670 
1,200 Ib — Legs Durham Mfg | 34A983 — — 72inx30inx72in 1,525lb 1605 Strong Hold | 16A394 = == 
60inx24inx78in 1,650lb Legs Durham Mfg | 34A984 = — 72inx36inx72in 1,525lb 1605  StrongHold | 16A403 = = 
* Keyed lock. 
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SHELVING & STORAGE 
Stationary Shelf Cabinets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Ventilated 
Door 
34A458 


Hallowell | 


Antimicrobial Commercial Stationary Shelf Cabinets 


= 4 adjustable shelves 

= Keyed lock 

= Light gray 

= Frame base 

Cabinets are treated to prevent the growth of mold, 
mildew, and other microbes, which helps keep the 
cabinets clean. 


Ventilated doors have metal-mesh door panes which 
allow air to circulate and prevent buildup of moisture 
and fumes. Contents are visible to aid in loss preven- 
tion and inventory management. 

Clearview doors have see-through panes which 
allow full visiblity to contents. 

Solid doors conceal contents. 


VENTILATED CLEARVIEW SOLID 
Overall Overall Overall Load Capacity | Assembled |Unassembled| Assembled |Unassembled| Assembled | Unassembled 
Width Depth Height per Shelf Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
36 in —28in 78 in 250 Ib 34A458 34A422 34A457 34A421 GMPAO 6MNY2 
24 in 78 in 250 Ib 34A460 34A424 34A459 34A423 6MPA1 6MNY3 
4gin —18in 78 in 250 Ib 34A474 34A438 34A473 34A437 34A472 34A436 
24 in 78 in 250 Ib 34A477 34A441 = 34A475 34A439 


- 34A440 


Heavy Duty 
1YHH2 
Overall Overall Overall 
No. of Shelves Width Depth Height 
Heavy Duty 
18 in 37 in 
2 36 in 21in 42 in 
24 in 37 in 
48 in 24 in 37 in 
18 in 61 in 
36 in 21in 60 in 
3 24 in 61 in 
Я 24 in 60 in 
Ban 24 in 61 in 
18 in 73 in 
А 21in 78 in 
aon 24 in 73 in 
4 24 in 78 in 
: 24 in 73 in 
ЫШ 24 in 78 in 
60 in 24 in 78 in 
Extra-Heavy Duty 
2 : 21 in 42 in 
5 sein 21 in 60 in 
48 in 24 in 60 in 
: 21in 78 in 
Р n 24 in 78 in 
48 in 24 in 78 in 
60 in 24 in 78 in 
Super Duty 
3 36 in 24 in 66 in 
48 in 24 in 66 in 
à 20 in 78 in 
4 361n 24 in 78 in 
48 in 24 in 78 in 
; 24 in 78 in 
8 m 24 in 78 in 
* Keyed. 
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Super Duty 
2RND7 


Load Capacity Panel Material Base 
per Shelf Thickness Type 
400 Ib 18 ga Not Applicable 
1,000 Ib 16 ga Frame 
400 Ib 18 ga Not Applicable 
400 Ib 18 ga Not Applicable 
400 Ib 18 ga Not Applicable 
1,000 Ib 16 ga Frame 
400 Ib 18 ga Not Applicable 
1,000 Ib 16 ga Frame 
400 Ib 18 ga Not Applicable 
400 Ib 18 ga Not Applicable 
1,000 Ib 16 ga Frame 
400 Ib 18 ga Not Applicable 
1,000 Ib 16 ga Frame 
400 Ib 18 ga Not Applicable 
1,000 Ib 16 ga Frame 
1,000 Ib 16 ga Frame 
1,450 Ib 14 ga Frame 
1,450 Ib 14 ga Frame 
1,450 Ib 14 ga Frame 
1,450 Ib 14 ga Frame 
1,450 Ib 14 ga Frame 
1,450 Ib 14 ga Frame 
1,450 Ib 14 ga Frame 
1,900 Ib 12 ga Legs 
1,200 Ib 12 да Legs 
1,900 Ib 12 ga Legs 
1,900 Ib 12 ga Legs 
1,200 Ib 12 ga Legs 
1,650 Ib 12 ga Legs 
825 Ib 12 ga Legs 
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Corrosion-Resistant Industrial 
Stationary Shelf Cabinets 


= Adjustable shelves 

= Assembled 

= Include padlock hasp, unless indicated. 

Cabinets resist rusting when used in areas exposed 

to moisture or high humidity. Suitable for warehouses, 
machine shops, plants, and other industrial areas. 
Hallowell cabinets are galvannealed steel. Jamco and 
StrongHold cabinets are stainless steel. 

Solid doors conceal contents. 

Clearview doors have see-through panes which allow 
full visiblity to contents. 

Ventilated doors are perforated to allow air to circulate 
and prevent buildup of moisture and fumes. 


SOLID VENTILATED |CLEARVIEW 
Cabinet Color Brand Item No. Item No. Item No. 
Gray Jamco 23PA32 * — — 
Dark Gray Hallowel 1YHH1 — — 
Gray Jamco 23PA34 * — — 
Gray Jamco 23PA35 * — — 
Gray Jamco 23PA36 * — — 
Dark Gray Hallowel 1YHH2 — — 
Gray Jamco 23PA38 * — — 
Dark Gray Hallowel 1YHH5 — — 
Gray Jamco 23PA39 ” — — 
Gray Jamco 23PA40 * — — 
Dark Gray Hallowel 1YHH3 — — 
Gray Jamco 23РА42 * — — 
Dark Gray Hallowel 1YHHA — — 
Gray Jamco 23PM3 * — — 
Dark Gray Hallowel 1YHH6 — — 
Dark Gray Hallowel 1YHH7 — — 
Dark Gray Hallowel 1YHJ5 — — 
Dark Gray Hallowel 1YHJ6 — — 
Dark Gray Hallowel 1YHJ9 — — 
Dark Gray Hallowel 1YHJ7 — — 
Dark Gray Hallowel 1YHJ8 — — 
Dark Gray Hallowel 1YHK1 — — 
Dark Gray Hallowel 1YHK2 — — 
Silver Strong Hold 1UCC6 — — 
Silver Strong Hold 1UCC7 — 1UCD1 
Silver Strong Hold 2RND4 — — 
Silver Strong Hold 2RND5 1UCD4 — 
Silver Strong Hold 2RND6 — 1UCD2 
Silver Strong Hold — 1UCD6 1UCD3 
Silver Strong Hold 2RND7 — — 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Stationary Shelf Cabinets 


ы | 


Е Quick-Assemble 
- DENIOS.. 73 Commercial 
А © Shelf Cabinets 
Spill-Control » Adjustable shelves 
Industrial » Keyed lock 


= Solid doors with swing handle 
Assembly is quick and easy with no 
bolts or special tools required. Suitable 
for offices, apartment buildings, schools, 
and other commercial facilities. 


Ventilated Shelf 
Cabinets 


» Adjustable shelves 
= Padlock hasp lock 


No. of Overall Overall Overall Load Capacity » CHOOSE: 
= Frame base 4UEA7 Shelves Width Depth Height per Shelf " Cabinet Color Item No. 
= Assembled Light Duty 
ion-resi i i in liquids i 1 А 18 іп 30 in 1501b Gray, Black F8663 
оц . ee d pans on a lip Pal A | а | ---22-- 300 ТБ D ТЕТЕ Gray Black — FB662 
stored item leaks. Steel open-cage design allows air to fully circulate to preven 3 30 in 15 in 66 in 175 Ib Gray F8660 
buildup of moisture and fumes, as well as allowing visibility to contents from 18 in 72 in 1500 Gray, Black  F8667 
i i i 18 in 72 in 175 Іһ Gray F8645 
all Rud Can be padlocked for restricted access to hazardous chemicals or Р dem ШЕЛІ 78 in 150 1b Gray E8670 
materials. 18 in 78 in 175 Ib Тап, Gray F8672 
No. of Overall Overall Overall Load Capacity 24 in T2 in 200 Ib Black F8666 
Shelves Width Depth Height perShelf Cabinet Color Item No. 48 in 18 in 78 in 175 Ib Gray F8655 
4 38 in 28 in 87 in 250 Ib Blue 4UEA7 Medium Duty 
8 74 in 28 in 87 in 250 Ib Blue 4UEA8 4 36 in 18 in 78 in 1501b ^ Gray Black _ F8702 


" ы aum 
tennsco| StrongHold 
Industrial Shelf 
Cabinets with Drawers 


» Adjustable shelves 

= Doors have swing handles 

= Assembled 

Metal stationary cabinets have drawers to hold small or 
loose items, in addition to multiple shelves for storage. 
Sturdy cabinets are fully welded and assembled and are 
suitable for warehouses, machine shops, plants, and other 
areas where they may be exposed to impacts and other hazards. 
Light duty cabinets have a powder-coated finsh, frame base, 
and keyed lock. 


Extra-heavy duty cabinets have a baked enamel finish, leg base, 


and padlock hasp. 
" 39FP77 

Super duty cabinets have a leg base and padlock hasp. | 
StrongHold cabinets have a baked enamel finish; Durham cabinets 40V618 8 «= 

have a powder-coated finish. 

Overall Overall Overall Load Capacity Panel Material 
No. of Shelves Width Depth Height per Shelf No. of Drawers Thickness Door Type Cabinet Color Brand Item No. 
Light Duty 
2 36 in 18 in 72 in 200 Ib 2 24 ga Solid Sand Tennsco 39FP77 
18 in 72 in 200 Ib 2 24 ga Solid Gray Tennsco 39FP78 
Extra-Heavy Duty 
1 60 in 24in 75 іп 1,650 Ib 6 14ga Solid Gray Strong Hold 2162K3 
36 in 24 in 75 іп 1,900 Ib T 14 ga Solid Gray Strong Hold 2162K0 
4 48 in 24in 75 in 1,900 Ib 7 14 ga Solid Gray Strong Hold 2162K1 
24in 15 in 1,200 Ib 6 14 ga Solid Gray Strong Hold 276ZK2 
Super Duty 

1 24 in 78 іп 1,900 Ib 8 12ga Solid Gray Durham Mfg 34A952 
2 24in 78 іп 1,900 Ib 7 12 да Solid Gray Durham Mfg 344951 
36 in 24 in 78 іп 1,900 Ib 3 12 ga Solid Gray Durham Mfg 34A949 
3 24 in 78 in 1,900 Ib 4 12 ga Solid Dark Gray Strong Hold 40V605 
24 in 18 in 1,900 Ib 5 12 ga Solid Dark Gray Strong Hold 40V604 
48 in 24 in 78 іп 1,200 Ib 6 12ga Solid Gray Durham Mfg 34A943 
36 in 24 in 78 in 1,900 Ib 3 12 да Solid Gray Durham Mfg 344950 
48 in 24in 78 in 600 Ib 6 12ga Clearview Dark Gray Strong Hold 40V628 
4 60 in 24 in 18 in 825 Ib 6 12 ga Clearview Dark Gray Strong Hold 40V629 
24 in 18 in 1,650 Ib 6 12 ga Solid Gray Durham Mfg 34A944 
72 in 24 in 78 in 1,525 Ib 6 12 да Solid Gray Durham Mfg 34A945 
5 60 in 36 in 66 in 1,650 Ib 4 12 ga Solid Dark Gray Strong Hold 40V998 
6 24 in 78 in 1,650 Ib 7 12 0а Solid Dark Gray Strong Hold 40V618 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. [= 
Shelf Cabinets Details on page A1. 


DURHAM MFG Й LITTLE 
Est. 1922 GIANT. 


Industrial Shelf Cabinets with Pegboards 


» Adjustable shelves and other areas where cabinets may be exposed to 
= Gray powder-coated finish impacts and other hazards. 

» Assembled Extra-heavy duty cabinet has ventilated metal- 
Metal stationary cabinets have multiple shelves for mesh door panes which allow air to circulate and 
storage, as well as interior pegboards that accept prevent buildup of moisture and fumes. Contents 
hooks and other accessories to create custom are visible to aid in loss prevention and inventory 
storage and easy access for a variety of items. management. Super duty cabinets have solid doors 


Sturdy cabinets are fully welded and assembled and — that hide the contents of cabinets when closed. 
are suitable for warehouses, machine shops, plants, 


Load Panel 
No.of Overall Overall Overall Capacity Material Base 
Shelves Width Depth Height рег Shelf Thickness Туре Door Type Lock Type Brand Item No. 
Extra-Heavy Duty 
2 48 in 24 in 72 іп 750 Ib 14 ga Frame Ventilated Keyed Durham Mfg 3NYP2 
Super Duty 


48 in 24 in 78 in 1,000 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg 410Ү43 
30 in 78 in 1,200 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg 410Ү47 


2 60 in 24 Yin 78 іп 1,500 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Little Giant 34AV24 
30 Жіп 78 іп 1,500 Ib 12 ga Legs Solid Keyed Little Giant 34А/26 

48 in 24 in 78 іп 1,000 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg 410Ү44 

3 60 in 24 1⁄4 in 78 in 1,500 Ib 12 да Legs Solid Padlock Hasp Little Giant 34А/32 


410Y42 30 in 78 in 1,650 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg  410Y48 
36 in 24 in 78 in 1,900 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg 34А975 

24 in 78 in 1,750 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg  410Y42 

4 48 in 24 in 78 in 1,200 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg 34A976 

24 in 78 in 1,000 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg  410Y45 

60 in 24 in 78 in 1,650 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg 34А977 

24 in 78 in 150 Ib 12 ga Legs Solid Padlock Hasp Durham Mfg  410Y46 


Outdoor Industrial Shelf Cabinets 


» Adjustable shelves dirt and water from collecting on 
» Padlock hasp locks surface. Cabinets are fully welded 
= Swing handle and assembled. Suitable for areas 
= 12 ga. steel construction that may be exposed to weather 
= 6"H leg base or other harsh conditions. Cabinets 
Cabinets have a gasketed seal on with vented doors have filtered 
the door frame to keep dirt and vents that allow air circulation while 
water out. Sloped top prevents keeping out moisture and dust. 
Load 


No. of Overall Overall Overall Capacity Door Cabinet 
Shelves Width Depth Height perShelf Type Color Brand Item No. 
36" 24in 78іп 1,9000 Solid Silver Strong Hold 2RND1 


Solid Doors 


2RND1 387  ?24in 78іп 1,90010 Vented Gray Durham Mfg 34A960 
(Contents not Vented Door 4 48" a 24in —78in 1,2000 Solid Silver Strong Hold 2RND2 
included.) 34A960 48% 24in  78in 1,2001) Vented Gray Durham Mfg 34A961 


60" 24in  78in 16500 Solid Silver Strong Hold 2RND3 
60%"  24in  78in 165010 Vented Gray Durham Mfg 34A962 


с > X] 
ae oooi 


Tight Clearance Industrial Shelf Cabinets 


= Adjustable shelves Extra-heavy duty cabinets have a 

в Assembled space-saving design with bifold doors and 
Steel cabinets have doors that require less fold-down handles. Powder-coated finish. 
clearance to open than standard cabinet Super duty cabinets have a roll-up door 
doors, making them ideal for tight spaces. with a built-in lock to keep items secure. 
Cabinets are fully welded and assembled. Legs are 6"H. Baked enamel finish. 

Load 
No. of Overall Overall Overall Capacity Base Door Cabinet 


Shelves Width Depth Height per Shelf Type Туре Lock Type Color Brand Item No. 

Extra-Heavy Duty 
3 18in  72in 1,2501b Frame Bi-Fold PadlockHasp Gray Durham Mfg 3NYJ8 
36 in 24in  72in 1,0001) Frame Bi-Fold PadlockHasp Gray Durham Mfg 3NYK1 


Extra-Heavy Duty 


3NYJ8 r—— = 4 18in  84in 1,2501) Frame Bi-Fold PadlockHasp Gray Durham Mfg 3NYJ9 


24in 84іп 1,000Ib Frame Bi-Fold PadlockHasp Gray Durham Mfg ЗМҮК2 


Super Duty 
cereis 36in 24іп  78in 1,9001b Legs RollUp Keyed DarkGray Strong Hold 16A407 
4 48in  24in 78іп 1,200Ilb Legs RollUp Keyed Dark Gray Strong Hold 16A408 


60in  24in  78in 1,2001» Legs Roll Up Keyed DarkGray Strong Hold 16A409 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Mobile Shelf & Wardrobe Cabinets 
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Industrial Cabinet 
40V661 


ж” 


Industrial Cabinet 
w/Drawers 
"ET E 40V902 
Antimicrobial (Contents not included.) 
Commercial Cabinet 
34A480 


[EP :9005€0| (Senduskv] LÁ. 


Mobile Shelf Cabinets 


» Adjustable shelves 
= Commercial cabinets have 4 swivel casters 
a Industrial cabinets have 2 rigid 
and 2 swivel casters 
= Cabinets with drawers have 7 drawers 


Casters allow cabinets to be easily moved to any 
area needed. Ideal for facilities where supplies are 
used in multiple locations or floor plans frequently 
change. Shelves provide flat storage and keep 
items organized. Solid doors hide the contents of 
cabinets when closed. Ventilated doors allow air to 


circulate to prevent buildup of moisture and fumes. 
Clearview doors have clear panels that allow 
visibility to contents of the cabinet. 

Antimicrobial cabinets are treated to prevent the 
growth of mold, mildew, and other microbes. 


Load SOLID | VENTILATED CLEARVIEW 
No.of Overall Overall Overall Capacity | Assembled |Unassembled| Assembled |Unassembled| Assembled |Unassembled 
Shelves Width Depth Height рег Shelf Lock Type Cabinet Color Brand Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
Antimicrobial Commercial Mobile Shelf Cabinets қ 
4 36in  24in  78in 250 Keyed Light Gray Hallowell 34A461 34A425 344463 344427 — — 
А 48 іп 24 in 78 іп 250 Ib Keyed Light Gray Hallowell 34A478 34M42 34A480 34A444 34A479 34A443 
Commercial Mobile Shelf Cabinets жүре i kno н Ё _ j 
2 36 in 24 in 18 in 230 Ib Keyed Putty Sandusky QEVR6 | — | — | — | — — 
46 in 24 in 78 іп 230 Ib Keyed Putty Sandusky 8DYK6 | — — — — | — 
i i Black, Light Gray, Medium т _ E zm Ua 
4 36 in 24 in 13 їп 200 Ib Keyed Gray, Putty, Sand Tennsco кзз! _ 
24in — 78in 2501һ Keyed Tan, Black Hallowell K4835 K4836 K4839 K4840 K4837 K4838 
48 in 24 іп 78 іп 250 Ib Keyed Tan, Black Hallowell K4841 K4842 K4845 K4846 K4843 K4844 
Industrial Mobile Shelf Cabinets | HE СЕГА E vM 
24 in 20 in 44in X 1,9001b Padlock Hasp Dark Gray Strong Hold | 40/592 — — — 
2 20 in 42in X 1,9001b Радіоск Hasp Dark Gray Strong Hold | 401880 E — = = = 
36 in 20 in 44in — 1,900Ib Радоск Hasp Dark Gray Strong Hold 40V593 — = NU 
24 in 68in 1,900 Ib Keyed Gray Strong Hold | ES — — = 56МХ55 - 
48 in 24 in 60in 12000  Кеуей _ Gray Strong Hold | — — _— — 56МХ56 — 
3 : 24 in 67in X 1,2000 Padlock Hasp Dark Gray Strong Hold | — — 40V659 — — = 
60 in 24 in 67in ^ 1,6500 Padlock Hasp Dark Gray Strong Hold = = 40V660 = = = 
|. — f2in 24 in 67in 1,5251)! Радоск Hasp Dark Gray Strong Hold | — E 40V661 — — — 
Industrial Mobile Shelf Cabinets with Drawers А 
2 36 іп 24in 67 Жіп 1,9000) Padlock Hasp Dark Gray Strong Hold | 401899 | = = = = — 
60 in 24in 67 Жіп 1,6500 Padlock Hasp . Dark Gray Strong Hold | 40V902 — = — — — — 
| = | 
(Spach eku] 
[Voies 430 J 
= Adjustable shelves 
= 4 swivel casters 
= Solid doors Kasar 
= Keyed lock 
Cabinets have a horizontal rod for hanging coats, uniforms, and other apparel. 
Full width shelves above the rod provide storage for hats or other items. | 
No. of Overall Overall Overall Load Capacity 
Shelves Width Depth Height per Shelf Cabinet Color Item No. 
1 46 in 24 in 72 іп 230 Ib Light Gray 9LAX2 E E л ә 
36 in 24 in 72 in 200 Ib | Putty K4847 c 
3 - 24 in 78 іп 20010 Dark Gray, Light Gray, Black К4847 h 
46 in 24 in 72 іп 230 Ib Putty 8EEA7 RI 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1265 


SHELVING & STORAGE 
Stationary Wardrobe Cabinets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


tennsco b . и! 
| Hallowell | Storage Made | StrongHold 


Stationary 
Wardrobe Cabinets 


= 1 adjustable shelf 

= Swing handle 

= Commercial cabinets have a keyed lock 

» Industrial cabinets have a padlock hasp 
Cabinets have a horizontal rod for hanging coats, 
uniforms, and other apparel. Full width shelf above 
the rod provides storage for hats or other items. 
Cabinets with leveling base have integrated levelers 
to compensate for uneven floors. 

Antimicrobial cabinets are treated to prevent the 
growth of mold, mildew, and other microbes, helping 
to keep cabinets clean. 

Open front cabinets have no doors, allowing full 
visibility and easy access to all stored items. 

Solid doors provide security and conceal contents. 
Clearview doors have see-through panes that 
allow visibility to contents. 


Antimicrobial, Ventilated Door 


Ventilated doors allow air to circulate and prevent 


34A429 Я : - 4 
Open-Front Cabinet buildup of moisture and fumes. Hallowell cabinets 
K3938 have metal-mesh door panes. StrongHold cabinets 
have perforated door, side, and back panels for 
maximum air circulation. 
SOLID VENTILATED CLEARVIEW 
Overall Overall Overall ^ Load Capacity Base > CHOOSE: Assembled |Unassembled | Assembled | Unassembled | Assembled | Unassembled 
Width — Depth Height per Shelf Type Cabinet Color Brand Item No. | ет №. | Item No. Item No. Item No. Item No. 
Antimicrobial Commercial Wardrobe Cabinets 
Medium Duty 
36 in 18 in 78 in 250 Ib Frame Light Gray Hallowell 6MPA2 6MNY4 34A465 34A429 34A464 340428 
24 in 78 іп 250 Ib Frame Light Gray Hallowell 6MPA3 6MNY5 34A467 34A431 34A466 34A430 
48 in 18 in 78 in 250 Ib Frame Light Gray Hallowell | 34A481 34A445 34A483 34A447 34A482 34A446 
24 in 78 іп 250 Ib Frame Light Gray Hallowell | 34A484 34A448 34A486 34A450 34A485 34A449 
Commercial Wardrobe Cabinets 
Light Duty 
18 in 72in 150 Ib Frame X Sand, Black, Light Gray, Medium Gray, Putty Теппѕсо K3911 — = — == = 
18 in 78 іп 150 Ib Frame Tan — 411L11 — — == — — 
18in 78 іп 200 Ib Frame Black, Tan — K3912 — == = = — 
18in 78 іп 200 Ib Frame Dark Gray, Black — — K3913 — — = — 
36 in 24 in 72in 200 Ib Frame Black Hallowell = = = = 411L61 = 
24 in 72 in 150 Ib Frame Tan = 411L12 = = = = = 
24 in 72 іп 150 Ib Frame Black, Light Gray, Medium Gray Tennsco K3914 — — = = = 
24 in 72 in 200 Ib Leveling Black, Light Gray, Medium Gray, Putty, Sand  Tennsco = K3915 = = = == 
24 іп 78 in 150 Ib Frame Tan — 411113 - - - - == 
24 іп 78 іп 200 Ib Frame Dark Gray, Black, Tan — K3916 K3917 — — — — 
Medium Duty 
18in 78 in 250 Ib Frame Tan, Dark Gray Hallowell — — = = = K4168 
18 in 78 in 250 Ib Frame Black, Tan Hallowell K3919 K3922 K3920 K3923 K3921 — 
36in  18in 78 in 150 Ib Leveling Medium Gray Tennsco F0308 = — — — = 
24 in 18 in 250 Ib Frame Black, Tan Hallowell K3924 K4171 K4172 K4173 K4169 K4170 
24 in 78 in 200 Ib Leveling Putty Tennsco F0309 — — == = — 
18 in 78 in 250 Ib Frame Black, Tan Hallowell K3925 K3928 K3926 — K3927 K3930 
48 in 18in 78 іп 250 Ib. Frame Black, Tan Hallowell = — — K3929 — — 
24in 78 in 250 Ib Frame Tan Hallowell — == — — — 34A304 
24 in 78in 250 Ib Frame Black, Tan Hallowell K3931 K3934 K3932 K3935 K3933 = 
Industrial Wardrobe Cabinets 
Extra-Heavy Duty 
36in 24іп 75 іп 1,900 Ib Legs Gray Strong Hold) 2767К7 ES — 
48in X 24in 75 in 1,200 Ib Legs Gray Strong Hold 2767К8 — — — — — 
60in 24іп 75 in 1,650 Ib Legs Gray Strong Hold) 2767К9 = = 
Super Duty 
36in 24іп 78 іп 1,900 Ib Legs Dark Gray Strong Hold| 5КА70 = = — = 
48 in —24in 66 in 1,200 Ib Legs Dark Gray Strong Hold) 401748 = — E = = 
24 in 78 іп 1,200 Ib Legs Dark Gray Strong Hold| SKAZ1 == 40V653 — — — 
6oin —24in 66 in 1,650 Ib Legs Dark Gray Strong Hold, 40V749 — = — = — 
24in 78 in 1,650 Ib Legs Dark Gray Strong Hold) 5КА72 = 40V654 — — — 
72in 24іп 78 in 1,525 Ib Legs Dark Gray Strong Hold = = 40V655 = = == 
NO DOOR 
Overall Overall Overall Load Capacity Base P CHOOSE: Assembled 
Width — Depth Height per Shelf Type Cabinet Color Brand Item No. 
Commercial Open-Front Wardrobe Cabinets 
Light Duty 
36 in 18 in 72 in 200 Ib Frame Light Gray, Medium Gray, Putty, Sand, Black  Tennsco K3936 
24 in 72 in 200 Ib Frame Medium Gray, Black, Light Gray, Putty, Sand  Tennsco K3937 
Medium Duty 
авт — 198 in 78 іп 400 Ib Leveling Black, Light Gray, Medium Gray, Sand, Putty Теппѕсо K3938 
24 in 78 in 400 Ib Leveling Light Gray, Medium Gray, Black Tennsco K3939 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Stationary Combination Cabinets 


Load > CHOOSE: ASSEMBLED | UNASSEMBLED 
No. of No.of Overall Overall Overall Capacity Base Cabinet 
Shelves Drawers Width Depth Height perShelf Type DoorType Color Brand Item No. Item No. 


Commercial Combination Cabinets 
Medium Duty Cabinets with Swing Handle & Keyed Lock 


18in 78in 25010 Frame Solid ап, Black Hallowe K4181 K4182 
— зеп іп 78in 2500 Frame Sold 081% 018 Hallowell | K4186 = 
4 = 24in 78in 2501)» Frame Solid an, Black — Hallowel == K4187 
= 18in 78in 25010 Frame Solid an, Black Hallowe K4192 K4193 
: ч ; ; ап, Black, |, 
— 48in 24іп 78in 25010 Frame Solid Dark Gray allowe| K4196 K4197 
= 24in 78in 25010 Frame Ventilated Tan Hallowe = K4199 


Corrosion-Resistant Industrial Combination Cabinets 
Heavy Duty Cabinets with Swing Handle & Padlock Hasp Lock 
— 36in 24in 78іп  1,0001b Frame Solid ^ Dark Gray Hallowe 1YHH8 — 
4 — 48in 24in 78іп  1,0001b Frame Solid DarkGray Hallowe 1YHH9 — 
— 60in 24in 78in 1,0001) Frame Solid DarkGray Hallowe! 1YHJ1 — 
Extra-Heavy Duty Cabinets with Swing Handle & Padlock Hasp Lock 
— Әбіл 24in 78іп 1,4501b Frame Solid DarkGray Hallowe! 1YHK3 = 
4 = 48in 24in 78іп 1,4501Һ Frame Solid DarkGray Hallowe 1YHK4 = 
— 60in 24in 78in 1,4500 Frame Solid DarkGray Hallowe 1YHK5 — 
Industrial Combination Cabinets 
Heavy Duty Cabinets with Swing Handle & Padlock Hasp Lock Industrial Cabinet 
4 — 36in 24in 78іп 1,00015 Frame Solid Dark Gray — Hallowe 1YHE7 = 3THP7 
— 48in 24in 78іп 1,00015 Frame Solid Dark Gray — Hallowe 1YHE8 — 
Super Duty Cahinets with Swing Handle & Padlock Hasp Lock 


7 48in 24in 78in 5000 Legs Solid Gray Strong Hold| 401745 * — 
7 36in 24in 78іп 9500 Legs Solid Gray Durham Mfg) 34A972 — 
7 48 іп 24in 78іп 20000 Legs Solid Gray Durham Mfg; 34A973 — 
7 60 in 24in 78in 1,2000 Legs Solid Gray Durham Mfg, 410Y51 — 
3 4 24in 78in 6750 Legs Solid ^ DarkGray Strong Hold| 40V740 == 
7 24in 78in 97510 Legs Solid DarkGray Strong Hold) 3THR3 — 
7 —  24in 78in 70010 Legs Solid DarkGray StrongHold| 3THR2 — 
7 24in 78in 115010 Legs Solid DarkGray StrongHold| 3THR1 — 
— 48 in 24in 66in 50010 Legs Solid Рагк Gray StrongHold| 40V731 — 
4 4 24in 78in 80010 Legs Solid Gray Durham Mfg! 410Y50 — 
— 60in 24in 66in 67510 Legs Solid Dark Gray Strong Hold| 40V732 — 
4 — 24іп 78in 70010 Legs Solid DarkGray Strong Hold) 40V738 — 
-- збі —4in 78in 9501) Frame Solid Gray Durham Mfg} 34А969 = 
— 24in 78in 7500 Legs Solid DarkGray StrongHold| 3THP7 — 
— 48 in 24in 78in 2,0001b Frame Solid Gray Durham Mfg} 34A970 — 
5 — 24in 78in 50010 Legs Solid DarkGray Strong Hold) 3THP8 — 
— 24in 78in 1,2501b Frame Solid Gray Durham Mfg} 34A971 — 
7 60in 24in 78in 1,2500 Legs Solid Gray Durham Mfg, 344974 = 
= 24in 78in 67510 Legs Solid DarkGray Strong Hold| 3THP9 — 
— 12in 24in 78in 67510 Legs Solid Dark Gray Strong Hold| 40V733 — 
Extra-Heavy Duty Cabinets with Swing Handle & Keyed Lock 
5 — 36in 24in 84іп 1,0001b Frame Solid Gray Durham Mfg| 3NYK8 — 
Extra-Heavy Duty Cabinets with Swing Handle & Padlock Hasp Lock 
3 36in 24іп 78іп 30010 Legs Solid Black Jamco 18H086 — 
3 7 24in 75in 97510 Legs Solid Gray Strong Hold| 276712 — 
7 — 24in 75in 700lb Legs Solid Gray Strong Hold) 276211 — 
7 24in 75in 1,1501Һ Legs Solid Gray Strong Hold) 276710 — 
— 24in 75іп 1,150lb Legs Solid Gray Strong Hold) 2767К4 — 
— 36in 24in 78іп 1,45016 Frame Solid DarkGray Hallowell 1YHG2 = 
= 24in 82in 1,450!b Legs Solid Gray Lyon 5JL46 = Industrial Cabinet 
= 24in 75in 70010 1605 Solid Gray — Strong Hold} 2767К5 = 
4 — 48in 24in 78in 14501b Frame Solid DarkGray Hallowell | 1YHG3 = w/Drawers & 
= 24in 82іп 1,4501) Frame Solid Gray Lyon ЗМА48 = Pegboard 
— 24in 75in 975lb Legs Solid Gray — StrongHold| 2767К6 — 410Y39 
— 60in 24in 78in 1,4501) Frame Solid Рагк Gray Hallowell 1YHG4 = 
= 24in 82іп 1,450lb Frame Solid Gray Lyon 3MA49 — 
5 — 36in 24іп 78in 30010 Legs Solid Black Jamco 18H084 E 
Industrial Shelf Cabinets 
Super Duty Cabinets with Swing Handle & Padlock Hasp Lock |IHallowell | 
1 20in 36іп 1,9001) Frame Solid Gray _ Strong Hold} 10A002 E 
1 20in 42іп 1,900lb Frame Solid Gra Strong Hold} 10A003 — Е 
1 gei, іп 36іп 1900 Frame Solid Gray Strong Hol 104004 = 
in = : ! 
Pee ЕЕ ше a БЕ a EN 
8 24in 78 in 1,9001b Legs Solid Dark Gray Strong Hold| 1UBW9 = Stationary 
1 ;, 24in 36in 1,2000 Frame Solid Gra Strong Hold | 10A006 — = = = 
1 4810 -fin 42іп 1.20016 Frame Solid Gray 5 rong Hold) 10A007 = Combination Cabinets 
7 24in 78іп 1,2001» Legs Solid Dark Gray Strong Hold| 1UBW8 — е 
4 36 in z4 in 73 in 1750 р Legs Solid 5 Gray Durham M 0 110130 д - = Adjustable shelves 
in іп 1, Legs oli ark Gray Strong Ho = i i i 
3 24in 78in 1,9000 Legs Solid Рагк Gray Strong Hold| 1UBW7 = Cabinets have a horizontal rod for hanging coats, 
6 agin 24in 78in 400: Legs Solid Gray Durham Mfg) 410/40 * = uniforms, and other apparel as well as multiple shelves, 
4 6 БП 2 іп т іп 1200 b Legs 50 d Dark Gray Strong ной Ead = or a combination of shelves and drawers to provide 
in in іп 1, Legs oli ark Gra: rong Ho — i 1 
6 72in 24in 78in 1,525|р Legs Solid Пак m Strong Hold| 1UBW2 — flexible storage options. 
Extra-Heavy Duty Cabinets with Swing Handle & Padlock Hasp Lock Corrosion-resistant cabinets are galvanneal steel 
3 „— 24in 78іп 1,0001) Legs Clearview Віаск Jamco 18H069 = j j i is- 
3 36in -2 —78in 1.000 Tb an Solid m mE 18H058 = and resist rusting when used in areas exposed to mois 
А 6 авт іп 78in 1.00010 Legs Clearview | Black Јатсо | 18Н070 = ture or high humidity. 
6 24in 78in 10000 Legs Solid  — Black Jamco | 18Н059 = Solid doors provide security and conceal contents. 
9 60 in 24 in 18 in 1,000 Ib Legs Clearview Black Jamco 18H071 — : : 
9 24in 78in 1,0000 Legs Solid Black Jamco 18H060 = Ventilated doors have metal-mesh panes to allow air 
3 36 in 24іп 78іп 1.00010 Legs Solid Black Jamco 18H118 * = to circulate and prevent buildup of moisture and fumes. 
3 6 48in 24іп 78іп 1,0000 Legs Solid Black Jamco 18H119 * = М 
9 60in 24in 78in 1.00010 Legs Solid Black Jamco | 18H120 * = Clearview doors have see-through panes that allow 
* Includes pegboard doors. visibility to contents. 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. =S 
Janitorial Cabinets Details on page A1. 


Storage Made Easy Strong Hold 
Айна 
GIANT. Est. 1922 
Stationary Janitorial 

Cabinets 


= Assembled 

Sturdy cabinets hold brooms, mops, pails, and 
other cleaning supplies to keep them organized 
and readily accessible for use. 

Commercial cabinets are 24-ga. steel with a 
powder coated finish. 

Corrosion-resistant cabinets are polished 
stainless steel and resist rusting when used in 
areas exposed to moisture and high humidity. 
Industrial extra-heavy duty cabinet is fully 


Commercial ventilated with 14-ga. metal mesh door and 
Cabinet sides. Offers full visibility to contents and allows 
K4848 3 н қ А 
air to circulate to prevent buildup of moisture 
and fumes. 
Industrial super duty cabinets are 12-ga. 
Jobsite Industrial Cabinet steel with a baked enamel finish. 
isis Jobsite cabinets have a combination of 3 
(Contents not included.) 
shelves and 2 drawers for storage. 
Overall Overall Overall Load Capacity Base Shelf > CHOOSE: 
No. of Shelves — Width. Depth Height per Shelf Type Door Type Lock Type Adjustability Cabinet Color Brand Item No. 
Commercial Janitorial Cabinets 
Light Duty 
18 in 64 in 75 |b Frame Solid Electronic Keypad Fixed Putty Tennsco 39FR54 
3 36i  18in ёй 75 Ib Frame Solid Keyed Fixed ШЕШШ Tennsco KA848 
18 in 64 in 75 Ib Frame Solid Electronic Keypad Fixed Madiun Gray Sand Tennsco K4849 
Corrosion-Resistant Industrial Janitorial Cabinets 
Super Duty _ _ _ _ 
4 36 in 24 in 78 in 1,150 Ib Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Dark Gray Strong Hold 40V955 
48 in 24 in 78 in 700 Ib Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Dark Gray Strong Hold 40V957 
Industrial Janitorial Cabinets 
Extra-Heavy Duty = _ _ 
2 61 іп 27 in 78 in 1,000 Ib Legs Ventilated Padlock Hasp Fixed Gray Little Giant 36TV25 
Super Duty 
3 48 in 24 in 78 in 700 Ib Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Dark Gray Strong Hold 40V751 
72 in 24 in 78 in 850 Ib Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Dark Gray Strong Hold 40V753 
36 in 24 in 18 in 950 Ib Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Gray Durham Mfg 16D699 
24 in 78in 1,150 Ib Legs Solid Padlock Навр Adjustable Dark Gray Strong Hold 3THR4 
48 in 24 in 78 in 2,000 Ib Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Gray Durham Mfg 16D701 
4 24 in 18 in 700 Ib Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Federal Green, Dark Gray Strong Hold K4850 
60 in 24 in 78 in 1,250 Ib Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Gray Durham Mfg 16D702 
=u 24 in 78 in 975 Ib Legs Solid Padlock Навр Adjustable Dark Gray Strong Hold 3THR6 
= T2in 24in 78 in 850 Ib Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Dark Gray Strong Hold 40V754 
Jobsite Industrial Janitorial Cabinets 
Super Duty 
3 36 in 24 іп 64 іп 1,1501 ^ Fork Pockets, Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Dark Gray Strong Hold 40V906 
48 in 24 in 64 in 700 Ib Fork Pockets, Legs Solid Padlock Hasp Adjustable Dark Gray Strong Hold 40V907 


ші Givi 


Mobile Industrial Janitorial Cabinet 


» Adjustable shelves 

= 2 rigid and 2 swivel casters 

= 12-ga. steel frame 

» Padlock hasp lock 

= Assembled 

Cabinet rolls easily from one location to another, to take cleaning supplies wher- 
ever they are needed. See-through clearview door panes and sides allow users 
full visibility to contents to aid in loss prevention and inventory management. 
Full height compartment provides storage for mops, brooms, brushes, and other 
long items. Shelves hold cleaning supplies, smaller tools, and equipment. 


No. of Overall Overall Overall Load Capacity 
Shelves Width Depth Height per Shelf Cabinet Color Item No. 
3 54 in 24 in 78 іп 1,500 Ib Dark Gray 40LE94 
1268 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ETL! 


SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Stationary & Access-Control Cabinets 


Commercial Plastic 
Stationary Shelf Cabinets 


» Padlock hasp 

= Unassembled 

Strong, durable resin construction resists scratches, dents, and rust. 
Doors have recessed pull handles. Shelves with 200 Ib. capacity are 
metal reinforced to resist bending. Suitable for indoor use. 


49WX83 


No. of Overall Overall Overall Load Capacity 
Shelves Width Depth Height per Shelf Shelf Adjustability | CabinetColor Нет No. 
2 30in 20йіп 36 in 200 Ib = бгау .. 49WX80 - 
30 in 20 Vi in 36 in 75 Ib (2) Fixed Platinum/Siate 32XR99 
3 30 in 20 VÀ in 72 in T5 Ib (3) Adjustable Platinum/Slate ЕЕЕ 
40 in 20 1⁄4 in 80 VA in 75 Ib (3) Adjustable Platinum/Slate 32XT02 — 
4 30 in 20 VÀ in 72 in 200 Ib _ Adjustable _ Gray - 49WX81 - 
40 in 20 “in 80 Min 200 Ib Adjustable Gray — 49WX83 - 


nS om DURHAM MFG’ 
Stronghold Est. 1922 


Access-Control Shift Cabinets 

= Padlock hasp locks 

= Assembled 

= Adjustable shelves 

= Leg base 

= Solid doors with swing handle, except as noted 

Shift cabinets have multiple compartments that lock individually to limit 
access to contents. Used to partition supplies and equipment for specific 
worker shifts in factories or warehouses. Also used to control employee 
access in retail stores, offices, and other shared workspaces. 

Shelf-style cabinets are available with multiple shelves or with both shelves 
and drawers to provide flexible storage options. 164404 has 2 upper doors 
with clear panels that allow visibility to contents. 


Janitorial cabinets can hold brooms, mops, pails and other cleaning 


supplies. Shelf-Style 

Corrosion-resistant cabinets are stainless steel and resist rusting in areas ске, Cabinet with 
exposed to moisture or high humidity. Drawers 
Combination wardrobe cabinets have a horizontal rod for hanging 40V609 


uniforms, coats, or apparel as well as shelves or both shelves and drawers to 
hold smaller items. 


No. of No.of Overall Overall Overall 
Shelves Drawers Width Depth Height CabinetColor — Brand Item No. | 


Shelf-Style Shift Cabinets — nmm 
Extra-Heavy Duty Cabinets 
| ~ 36 in 24in 75іп Medium Gray Strong Hold 61К629 
6 _ = 48 in 24in ТБіп Gray Strong Hold 61KG32 
_ = — . . e4in  75in Medium Gray StrongHold 61KG30 
oe 60 in 24in Тбіп Medium Gray Strong Hold 61К631 Combination 
Super Duty Cabinets 222222222 z Wardrob 
2 bat 72 in 24in —78in DarkGray Hold idet 
16 fell —24in  78in DarkGray d Cabinet 
4 14 60 in 24 in i Dark Gray d 40У993 
n 14 X 72in 24 in Dark Gray d 
= 36 in 24 in Dark Gray d 
24 in Gray Mfg 
E agin 241 Gra Ш 
— i 24in Dark Gray id 
6 — 24 in Gra 10 
= 60 in 24 in Dark Gray d 
6 24 in Dark Gray d 
— тп in Gra Mfg 
10 24 in Dark Gray old 
= 36 in 24 in Gra Mig 
= 24 in Dark Gray d No. of No.of Overall Overall Overall 
= 24 in Gray | 9 р Shelves Drawers — Width — Depth Height CahinetColor — Brand Item No. 
= 48 in 24 in - Dark Gray Id Ы 5 y С Барасы ilg o CAO 
= 24 in Dark Gray d eee REN 
= 24 in Dark Gray old 6 72in 24in  78in Dark Gray — Strong Hold —40V755 
8 — 24 іп Gra | Mfg i 24in 78іп DarkGray Strong Hold 40/750 
= 60 in 24 іп Dark Gray d Corrosion-Re stant i ‘Style Shift Cabinets - QM | 
= 24 in Dark Gray Hold Super Duty Cabinets | E 
— 24 in Dark Gray old 6 = 36 in 24in ббіп Silver Strong Hold 1UCD7 
= 24 in Gra 9 = 48 in 24in ббіп Silver Strong Hold — 1UCD8 
— 72 in 24in Dark Gray Hole А — 72in 24in  78in Silver Strong Hold 2RNES 
= 24 іп Dark Gray 014 ГЕЛІ Wardrobe Shift Cabinets | 
10 = 24 in - Dark Gray Told ‘Super Duty Cabinets — aaa 
15 — 74in 24 in Gray ‘Hold 1 4 _ {8in  66in Dark Gray Strong Hold —40V993 
20 — 98 in 24 in Gray у Hold == T 24in  78in Dark Gray Strong Hold — 40V986 
25 = 122im 24іп Gray Strong Hold 40/57 1 = 72in 24in  78in DarkGray  StrongHold 5КА73 
* Clearview doors. 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. == 
Wall-Mount Cabinets Details on page A1. 


TT Hallowell Ba OURHAM vro 


amco mimi 


Ser ter Corey Greene Manufacturing, Inc. 


Metal Wall-Mount Cabinets 


= Keyed lock except as noted 


Can be installed above workstations, desks, sinks, and 
other areas to keep tools and supplies organized and close 
to where they are used, while keeping floor space clear. 
Clearview cabinets have see-through door panes allow- 
ing visibility to contents. 

Stackable cabinets have holes on the top and bottom for 


Stackable fastening cabinets together, allowing multiple cabinets to 
Wall-Mount Cabinet be securely stacked when placed on a benchtop or similar 
А 1ANU5 surface. Individual cabinets can also be wall mounted. 
Commercial В K 2 А 
Wall-Mount Cabinet Corrosion-resistant cabinets are stainless steel and 
3KRO1 resist rusting in areas exposed to moisture or high humidity. 
SOLID CLEARVIEW 
No. of Overall Overall Overall Load Capacity | Shelf > CHOOSE: Assembled |Unassembled Assembled |Unassembled 
Shelves Width Depth Height per Shelf _Adjustability Cabinet Color Brand | Мет No. Кет No. | Нет No. | ltem No. 
Commercial Metal Wall-Mount Shelf Cabinets 
Light Duty _ E i 
1 30 in 12 in 30 in 150 Ib Adjustable Putty, Dark Gray, Light Gray, Black Sandusky E4143 — — — 
36 in 12 in 30 in 200 Ib Adjustable Dark Gray Hallowell 66778 = = = 
13 3⁄4 in 12 9^ in 30 in 35 Ib Adjustable Gray Durham Mfg |  3KR01  *| — = = 
2 18 іп 12 іп 26 in 85 10 Adjustable Putty, Dark Gray, Light Gray, Black Sandusky | E4144 | = = = 
20 in 14 in 32*4in 35 Ib Adjustable Gray Durham Mfg | 3KR02 * | — | — — 
16 in 12 in 26 in 200 Ib Adjustable Tan, Black, Dark Gray Hallowell 66774 G6773 G6780 66779 
4 30in 12in 26 in 200 Ib Adjustable Tan, Black, Dark Gray Hallowell G6776 06775 66782 66781 
36 in 12 in 30 in 200 Ib Adjustable Tan, Black, Dark Gray Hallowell ^| — | 86777 | 66784 56783 
12in 30 in 200 Ib Adjustable Tan, Black Hallowell 66778 — — — 
Medium Duty, Stackable 
1 34 in 8 in 22 Ya in 50 Ib Fixed Gray Durham Mfg 3KP99 — — = 
_ ___ 12%in A 2n 2 50 Ib Fixed Gray Durham Mfg 1ANUS * == == == 
Corrosion-Resistant Industrial Metal Wall-Mount Shelf Cabinets 
Heavy Duty 
1 зоп 12 in 30 in 150 Ib Fixed Gray — = 6MNU8 = = 
2 12 іп 30 in 150 Ib Adjustable Gray Jamco | 23РАЗО | - | == | = 
_Industrial Metal Wall-Mount Shelf Cabinets 
Heavy Duty _ 
3 36 in 12 in 30 in 200 Ib Adjustable Dark Gray GMI 40LF04 = = — 
* Padlock hasp. 


lBeta 


“Vidmar 


Metal Wall-Mount 48UR77 
Pegboard Cabinets 


= Medium duty Roll up door cabinets have doors that roll up 
32XR98 : aix 
= Keyed lock to open and are designed for use in tight spaces 
» Assembled with minimal door clearance. 
Interior back wall has pegboard to accept hooks Clearview door cabinets have see-through 
. А and other compatible accessories that can be door panes that allow visibility to contents to aid 
Plastic Commercial arranged and reconfigured to create custom in loss prevention and inventory management. 
Wall-Mount Cabinets storage for a wide variety of items. 
2 Overall Overall Overall Panel Material Cabinet 
= 1 adjustable shelf Width Depth | Height — Thickness Door Type Color Brand Item No. 
= Padlock hasp Commercial Metal Wall-Mount Pegboard Cabinets _ 1 UE: 
А А Қ біп 37 in 20 ga Roll Up Orange Beta 420787 
Strong, durable resin construction resists scratches, 67 in 6in 37 in 20 ga Roll Up Gray Beta 420788 
dents, and rust. Doors have recessed pull handles. — гй, — in d'Cabingis 20 ga Roll Up Red Beta 420789 
T i industrial al Wall-Mount Pegboard Cabinets | PUR 
Suitable for indoor use. adm 14 in 30 in 20 ga Clearview Gray Vidmar _ 480875 
Load 14 іп 37 in 20 ga Clearview Gray Vidmar 48UR76 
Overall Overall Overall Capacity 45 in 14 іп 37 іп 20 да Clearview Gray Vidmar 48UR78 
Width Depth Height per Shelf CabinetColor Нет No. 14 іп 30 in 20 ga Clearview Gray Vidmar 48UR77 
R я А Platinum/Slate 32ХН98 1 14 іп 37 іп 20 да Clearview Gray Vidmar 48UR80 
30m — 12i йш 500 — DarkGray 49WX79 coin 14 in 30 in 20 ga Clearview Gray Vidmar 480879 
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SHELVING & STORAGE 
Drawer & Small Parts Cabinets 


LISTA? LYON. шашы 


custom storage system. Cabinets can be rearranged 
or added as storage needs change. Base cabi- 
nets with door have a sliding door and keyed lock. 
Overhead cabinets with door have a keyed lock. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Modular Shelf Cabinets 


= Base cabinets have adjustable shelves 

= Overhead cabinets have fixed shelves 

Modular cabinets can be used individually, or paired 
with other brand-compatible cabinets to create a 


NO DOOR SOLID DOOR 
No. of Overall Overall Overall > CHOOSE: > CHOOSE: 
Shelves Width Depth Height Brand Нет No. Cabinet Color Item No. Cabinet Color 
“Base Modular Shelf Cabinets n 
A i A n right Blue, Classic = = 
28 Жіп 28 %in 33 %in Lista K3807 Blue, Gra 
2 40%in 28%in 33%in Lista | 68246 Gray, C ПЁ Me, — - 
56%in 2%in 33%in Lista | 68240 ur Е - = 
56 % in 28 іп  4194in Lista — — G8239 Gray, Classic Blue 
3 йип  28Win аит Lista | — = IUE Classic Blue, 
йип 22%in 59%in Lista | — = K3808 Bright Pue, Glassie 
4 ; з ; 
56 т — 28Yin 59%in Lista | — = K3809 PIC 65240 
“Overhead Modular Shelf Cabinets 
30 in 28 Жіп 25 in Lyon K3810 Gray, Black, Blue, Red K3811 Gray, Black, Blue, Red 
30 in 28 1⁄4 in 28 in Lyon K3812 Gray, Black, Blue, Red K3813 Gray, Black, Blue, Red 
2 30 in 28 Жіп 31 in Lyon K3819 Gray, Black K3818 Gray, Black, Blue, Red 
5994in 28 Vin 25 in Lyon K3814 Gray, Black K3815 ‘Gray, Black 
60 in 28 Жіп 31 in Lyon K3816 Gray, Black, Blue, Red K3817 Gray, Black, Red 


Modular Drawer Cabinets 


Drawer cabinets provide high-density storage to 
keep items contained and organized. Modular 
cabinets can be used individually, or paired with 
other brand-compatible cabinets to build a custom 
storage system. Cabinets can be rearranged or 
added as storage needs change. 


LISTA: ГҮЛІМ? 


Mobile cabinets have 2 rigid and 2 swivel casters 
enabling them to roll easily to any location. Available 
with various surfaces to provide a convenient work 
space on top of the cabinet. 


No. of 
No. of Overall Overall Overall Compart. Work Surface > CHOOSE: 
Drawers Width Depth Height рег Cabinet Material Cabinet Color Brand Пет No. 
Mobile Modular Drawer Cabinets 
22 % in 28 Yin 35 ^in 0 Rubber Mat Classic Blue Lista — 3W545 
28 Ain 22%in 41%іп 0 Rubber Mat Bright Blue, Gray Lista K3749 
22%in 43 йіп 74 Butcher Block Bright Blue Lista 4VZU5 
5 39 in 28 біп 37 Yin 0 Butcher Block Classic Blue Lista — AVM51 
22%in 41%іп 53 Rubber Mat Gray Lista — 4VZT7 
40 ^ in 22 “іп 43 Vin 44 Butcher Block Bright Blue Lista — 4VZU9 
22%in 43 йіп 53 Rubber Mat Bright Blue Lista 41276 
22 іп 28%in 41 Win 0 Rubber Mat Classic Blue Lista 3W546 
22%in 41 “in 0 Rubber Mat Gra Lista 4VZT3 
28 A in 22%in 43 йіп 62 Butcher Block right Blue Lista — 4VZU3 
6 22%in 43 Ain 0 Rubber Mat Bright Blue Lista — 4VZT2 
22%in 41%іп 72 Rubber Mat ray Lista 4VZT9 
40 ^ in 22 “іп 43 Yin 72 Rubber Mat Bright Blue Lista 4VZT8 
22%in 47 Yin 0 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray Lista K3750 
22%in 41 %in 0 Rubber Mat Gra Lista 4/2715 1VD84 
28 Жіп 22%in 43 іп 72 Butcher Block Bright Blue Lista 4VZV4 
7 22 “іп 43 Vin 0 Rubber Mat Bright Blue Lista 4VZT4 
22%in 41%іп 94 Rubber Mat ray Lista — 4VZU2 
22%in 43 йіп 94 Steel Bright Blue Lista — 4VZU1 
40 % in 22%in 47 іп 0 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray — Lista K3751 
8 22%in 47 іп 0 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray Lista K3752 
9 2%in 47 in 0 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray Lista К3753 
10 28 in 42 іп 0 Butcher Block Bright Blue Lista — 52JU47 
11 60 in 28 “іп 42 in 0 Butcher Block Bright Blue Lista. 520049 
13 28 10 in 48 in 0 Butcher Block Bright Blue Lista 52JU55 
14 28 i^ in 48 in 0 Butcher Block Bright Blue Lista — 520057 
Modular Drawer Cabinets 
22 V^ in 28%in 33%іп 53 Steel Bright Blue Lista 1VD84 
5 30 in 28 “in 33 йіп 104 Steel ray lyon 55Х145 
28 йіп 59 “in 104 Steel Blue, Black, Red Lyon K3754 
6 28 % in 28 “іп 57 іп 37 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray Lista К3755 
30 in 28 in 44 in 84 Steel Gray, Blue, Black, Red lyon К3756 
28 Жіп 28 in 39%іп 136 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray Lista К3757 
30 in 28'Ain 44 Yin 114 Steel Red lyon 55/28 
7 28 %in 59 “in 0 Steel Gray, Blue, Black, Red lyon К3758 
40 іп 22 %in 41 %in 168 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray — Lista K3759 
56 % in 22%in  3996in 156 Steel right Blue, Classic Blue, Gray Lista K3760 
28%in  4134in 168 Steel Classic Blue Lista 36М118 
28 A in 28 in 41 %in 168 Steel Bright Blue, Gray Lista — K3761 
8 28 “іп 41 %in 168 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray — Lista K3762 
30 in 28%in 59 Yin 104 Steel ray, Blue, Black, Red Lyon K3766 
Danin RAin 41 Yin 144 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray Lista К3764 
28 Vs in 28 in 39%in 180 Steel right Blue, Classic Blue, Gray Lista К3765 
ДЫ 28%in 41 %in 204 Steel Bright Blue Lista — K3768 
9 30 in 28%in 59 Yin 144 Steel Gray, Blue, Black, Red Lyon 
40%in 22У9іп 41 %in 228 Steel Bright Blue, Classic Blue, Gray Lista  K3767 
56 % in 22%in 39%in 204 Steel Classic Blue, Gray Lista — K3768 
28 йіп 59 “in 168 Steel Red lyon — 55VU26 
10 28%in 59 “in 180 Steel Black yon 
30 in 28 “Yin 59 “in 180 Steel Blue, Gray, Red Lyon К3769 
28 Иіп 59 “in 168 Steel Gray, Blue, Black lyon — K3770 
11 28 %in 59 in 269 Steel Gray, Blue, Black, Red lyon — K3771 
12 28%in 59 Ain 0 Steel Gray, Blue, Black, Red lyon К3772 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. 
Drawer & Small Parts Cabinets Details on page A1. 


Cabinet w/ 


Individually 
Locking Drawers р CHD € 
18H211 іле err 
StrongHold 
Drawer Cabinets 


= Assembled 

Drawers keep small or loose items contained and 
organized. Used for shared storage in a wide range 

of facilities, such as warehouses, factories, schools, 
hospitals, and retail stores. 

Cabinets with individually locking drawers allow 


Cabinet with controlled access to stored items. 
Locking Door x # . 
40V623 Locking door cabinets have a solid door that accepts 
a padlock, but individual drawers do not lock. 
EET ерле: Open-access cabinets do not lock and provide quick 
* accessibility to all contents. 
Overall Overall Overall No. of Panel Material Base 
Width Depth Height Drawers Drawer HxWxD Thickness Type Cabinet Color Brand Item No. 
Drawer Cabinets with Individually Locking Drawers - Keyed 
18 in 24 in 33 in 4 (4) 5 in x 16 in x 16 in 14 ga Legs Gray Jamco 18H205 
36 in 24 in 33in 8. (8) 5 in x 16 in x 16 in 14 ga Legs Gray Jamco 18H211 
Drawer Cabinets with Locking Door - Padlock Hasp 
28 in 20 in 40 in 10 (1) біпх 24 in x 20 in, (3) 4 in x 24 in x 20 in, (6) 2 in x 24 in x 20 in 12 ga Frame Dark Gray Strong Hold 40/623 
.. 96 іп 24 in 44 in a = 12 ga Legs Gray Strong Hold 401888 
Open-Access Drawer Cabinets 
50 in 36 in 53 in 12 (12) 3 in x 44 in x 34 in 12 ga Legs Dark Gray Strong Hold 40/984 
82in 26 in 59 in 16 (16) 6 in x 36 in x 22 in 12 ga Legs Dark Gray Strong Hold 40/619 


MEDURHAM M 
'O-MILS D ІН 1922 ES 


Metal/Plastic Small Parts Drawer Cabinets 


= Assembled 

Hold small parts to keep them separated and organized. Welded steel frame cabinets with plastic 
drawers. Colored drawers allow easy identification and organization of contents. Clear drawers 
allow full visibility to contents. Can be wall-mounted to keep work surfaces clear. 


No. of Overall Overall Overall > CHOOSE: 
_ Drawers Drawer HxWxD Width Depth Height _ Drawer Color Brand. Item No. 

9 (9) 3 Vie in x 5 4e in x 10 іп 17 in itin 111п Blue, Black, Gray Akro-Mils 62393 

15 (15) 3 Ae in x 3 Ve in x 10 V^ in 17 in tin 11 in Blue, Black, Gray Akro-Mils 62392 

= = 16 (16) 2 Yin x 4 in x 10 “іп 17 in 11 in 11 in Blue, Black, Gray Akro-Mils 62391 
9 Drawers 20 (20) 2 4s in x 5 Ve in x 1 76 in 16%in 6%іп 12 in Clear Durham Mfg — 31TT92 — 

G2393 20 (20) 2 Vie in x 3 Ve in x 10 % in 17 in 11 in 11 in Blue, Black, Gray Akro-Mils G2390 
28 (28) 2 Ys in x 2 e in x 10 % in 17 in itin 11in Blue, Black, Gray Akro-Mils 02389 , 


AKRO-MILS® 


Plastic Small-Parts Drawer Cabinets 


= Black cabinets with clear drawers Plastic frames and drawers will not rust. Clear drawers allow full 


= Stackable visibility to contents. Cabinets with the same width and depth can 
= Assembled be stacked on each other to provide high-density storage. 
| Item 
No. of Drawer Size Overall Size No. of No. 
Drawers H w D w D ШЕ Dividers Brand mu 
13 1%1п,3%віп 3 іп, віп Gin | 17%in Тіп 9%in 10 Westward — 31TT94 
14 T¥in,3%ein 3%in,8%in буп | 17*4in Тіп 9*4in 10 Westward _ 31TT95 — 
16 1*sin біп 2%in | 10%іп 6 V» in 8 vin 8 Akro-Mils 9NT07 
20 1 in 2^in 5% in 1434 in 6in 7 Ain 20 Westward 811193 
24 2in 4 іп біп 20іп 6 Yin 15 34 in 12 Akro-Mils 9AGY9 
се" 774 ikin2in 2йіп,4Уі 5Xin| 20п бп 15іп 12 Akro-Mils — 8TTD7 
G 2-64 1 іп 2 Vs in 5%йїп | 20in 6%in  1534in 12 Akro-Mils — 3AJ39 
1272 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Small-Parts & Specialty Storage 


EM rs НИ Акно-міив% 


Metal Small-Parts 
Drawer Cabinets 


= Powder-coated finish 

= Metal frames and drawers 

= Stackable, except for 4HU99 

Hold and store small parts to keep them separate and 
organized. Drawers extend fully to allow access and 

visibility to items at the back. Provide shared storage in 
garages, workshops, electronics manufacturing and repair, 
and other applications where small parts are frequently used. 


И : 18-Drawer 
Modular cabinets can be stacked on top of other compatible Cabinet 
drawer cabinets to provide high-density storage. 2W265 
Cabinets with base are raised off the floor, allowing access 
beneath the cabinets for cleaning. | | Revolving Storage 
Revolving storage rack provides convenient access to all sides of Rack Only 
storage bins. (Cabinets Sold Separately) 
Item 
Drawer Size Overall Size No. 
No. of Drawers H w D wW D H No. of Dividers Огамег Color Cabinet Color Brand 
Modular Metal Small Parts Drawer Cabinets 
2*4in 4 іп 11 Жіп 11% in 11% in 11 in 12 Red Gray Durham Mfg 49Н237 
6 25^ in 4 іп 11 ^in 33 ^^ in 11%1їп 4in 12 Gray Gray Durham Mfg 3KP94 
2% in 5 іп 114 in 1154 in 1154 in 11in 12 Gray Gray Durham Mfg 1XHJ6 
8 2%\п 5 Yin 11 Yin 22 % in 1134 in 7% in 16 Gray Gray Durham Mfg 1XHJ7 
9 2% in 4% in 11 in 17 ^in 1154 in 11in 18 Gray Gray Durham Mfg 3KP97 
12 2 94 in 4 vein 11 Ain 3394 in 1194 in 7 Vin 24 Gray Gray Durham Mfg 1XHJ9 
РЕЛІ 4 іп 11 “in 33 % in 11% in 11in 36 Red Gray Durham Mfg 49Н238 
25^ in 4%in 11^ in 33 іп 1154 in 10 34 in 2 Gray Gray Durham Mfg 3KP88 
18 2% in 5 win 114 in 17 Ain 11% in 21 Жіп 32 Gray Gray Durham Mfg 1XHJ8 
3 іп 5 "Ac in 11 Ain 33 % in 11% in 12% in 36 Gray Gray Durham Mfg 2W265 
3Win 5 “ein 17 in 33 % in 17 in 12 %4 in 36 Gray Gray Durham Mfg 210267 
2%in 4% in 11 “in 33 % in 11% in 14 Yin 48 Red Gray Durham Mfg 49Н239 
24 2*4 in 4%in 11^ in 33 % in 1154 in 14 ^ in 2 Gray Gray Durham Mfg 3KP90 
3 іп 5 “cin 11 Ain 33 ^4 in 1t?4in 17 іп 48 Gray Gray Durham Mfg 2W266 
3 ^in 5 "Ac in 17 in 33 % in 17 ^in 17 in 48 Gray Gray Durham Mfg 2W268 
2% in 5 Yin 11 Жіп 33594 in 1194 in 17 9^ in 60 Gray Gray Durham Mfg 1XHK1 
30 3Win 4% in 17 in 33 У in 17 in 21in 60 Gray Gray Durham Mfg 3400 
3 іп 5 Ys in 11 ^ in 33 % in 1154 in 21 in 60 Gray Gray Durham Mfg 2W787 
72 3 %cin 5 "Ac in 11 іп 34 in 12 ⁄4 in 48 in 144 Gray Gray Durham Mfg 4HU99 
Metal Small Parts Drawer Cabinets with Base 
30 3Win 4 іп 11 Жіп 34in 12% in 26 Жіп 2 Gray Gray Durham Mfg 3HFK1 
3 in 4% in 17 in 34 in 17 іп 26 Жіп 2 бгау Gray Durham Mfg ЗНЕК2 
48 25^ in 4 іп 11^ in 34 in 12 ^ in 33 Жіп 96 Gray Gray Durham Mfg 4HY11 
Load Overall Dim. Item 
Cap.* L w H Brand No. 
Revolving Storage Rack 
1,000 Ib 31in 31in 60 in Akro-Mils 5LA31 
* Based on evenly distributed loads. 
! 
| 
DURHAM MFG 
Est. 1922 
Specialty Storage Units 
= All-steel construction 
= Gray powder-coated finish 
ROD WIRE SPOOL RACKS 
Removable, plated-steel rods store and dispense spools of wire. Easy-to-assemble units 
can be counter-, wall-, or vehicle-mounted. Racks accommodate spools up to 10" dia. 
Keystock Rack 
THREADED ROD RACK T AFK? 
Vertical rack has holes to hold up to 18 rods and keep them upright and ready for use. Lem 
WIRE SPOOL STORAGE CABINET Rod Rack 
Accommodates 24 3%" spools. Features 16 grommets to guide wires and a box with 21 SKP н 
n i em 
compartments for storing smaller components. Open front for easy access to wire. Description Overall Dim. No. 
Keystock Rack, % Square w/10 Openings — 6 % inD x 12 4 inW x 12 inH 3HFK7 
HYDRAULIC HOSE CABINETS | Threaded Rod, w/18 2/6” dia. Openings 6 7 inD x 24 inW x 24 inH 3KP91 
Vertical compartments hold coiled hoses to keep them organized and ready for use. Rod Storage Rack, (6) Compartments 18 inD x 16 % inW x 6 inH 3HFK8 
Open front allows users to see contents at a glance. 49H244 holds a single hose; Rod Wire Dack (2 Rods ) SAinDx26inWw 21109 __= AHU97 
: od Wire Rack (4 Rods) 5 % inD x 26 inW x 36 inH 5W887 
49H245 holds 2 hoses; 49H246 holds 3 hoses. Wire Spool Storage Cabinet 12inDx16inWx16inH  49H247 
24 4 inD x 8 7 inWx3434inH —49H244 
ROD STORAGE RACK Hydraulic Hose Storage Cabinet 24 VA inD x 13 % inW x 24 in — 49H245 
6 horizontal compartments hold welding rods to keep them organized and ready for use. 24 a іп x 21 12 inW x24 inH ^ 49H246 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. 
Compartmented Shelving Details on page A1. 


Overall Overall No. of Item 

Depth Height Сотрагі. Color No. 

18 in W Overall Jj j "ENG 
12in 42 in 36 Gray 1XHK9 

24 in W Overall 
4 34 in 24 in 36 Gray 51/886 
gue 34 in W Overall 

a an 8 Gray 6RHHO 

32 Gray 1XHL1 
8 іп 24 in 20 Gray 6RHH1 
40 Gray 1XHL3 
42 іп 72 Gray 1XHL4 

12 іп 16 бгау 5LE88 
18 in 18 Gray 1XHK8 
32 Gray, Red K4855 
6RHHO K4854 4 Gray 1ANU4 

8 Gray 6ALJ3 
24 in 12 Gra 4HU93 

24 Gray, Red K4851 
40 Gray, Red K4852 
Ч 10 бга 6ALJA 
DURHAM MFG 42 in 20 Gray, Red K4853 
ipped Fixed-Si = == = 

ІП га 

Lipped Fixed-Size 48 Gray GALJ6 
= 56 бгау 3KP93 
Compartmented Shelving 72 Gray Red kaa 
р ; 32 Gray 15V212 
Compartments have a lip on the front to prevent contents from falling out. | 60 бгау 15V213 
Units keep items and supplies separate and organized for quick, easy access. oon S Cr 151214 
Compartment sizes can be found on Grainger.com®. 112 Gray 15V216 


Small 
Compartmented-Box 
Cabinet Base 
Extra Drawer 


Est. 1922 
Compartmented-Box Cabinets 


= Gray powder-coated finish 
= Prime cold-rolled steel 
= Stackable 


" кларын" Large Compartmented-Box Cabinets—4 steel 
iiir is нок drawers, each with а hinged steel top, steel pull handle, 
K4856 Closure latch, and molded styrene tray. Each compart- 
ment has a scooped bottom for easy access. Drawers 
So ride on full-suspension slides fixed within the cabinet 
Б------- and can be easily removed. 
= Drawers measure 3 in x 18 in x 12 in inside 
Customizable Compartmented-Box Cabinets— 
6 Horizontal 9 Vertically 12 Horizontally 12 Sliding drawers are empty allowing users to choose 
Compartments Adjustable Adjustable Compartments any compatible drawer/insert for custom configuration. 
Compartments Compartments Drawer stops prevent unintentional pull-out. Cabinets 
can be stacked and bolted together, or bolted to a rigid 
surface, such as optional base, for added stability. 
Compartment Drawers—Adjustable compartment 
boxes include plastic dividers that can be removed or 
1 11 rearranged to create various compartment sizes. Drawer 
16 A дн | с ad í 24 inserts are polypropylene and fit inside compatible 
Compartments ompartments ompartments Compartments empty drawers. 

No. of Compart. Overall Overall Overall Cabinet Нет No. of Item No. of Item 
Compart.per Drawer Width Depth Height Color Мо. Compart. Compartment HxWxD Color No. Compart. Compartment HxWxD Color No. 
Large Compartmented-Box Cabinets Compartment Drawers i 24 (1) 32%; in x 11 1922 in, G 52JD30 
Glide Slides - 40 Ib Load Capacity Per Slide Adjustable Large Compartmented Boxes 20) 2 27⁄2 in x 2 2/82 in ray 

8 4013 20in 15%in 15in Gray 5М/885 {2 to 18 Зіпх 17 Y^ inx 1 Zin Gray 4HY21 24 20) 2 27; in x 2 222 in, G 52JD31 
48 12 20in 15%in 15in Gray 4HY18 4to 13 3inx 4 s in x 11 еіп Red, Gray К4857 4) 3 2542 in x 2 2% in ray 
64 16 20in 1534in 15in Gray 4HY23 610 8 3inx 17 ^ in x 1 76 in Red ^ 5JEN5 32 (82) 2 x 2 27» Gray 521032 
16, 20, i i i Large Compartmented Boxes Е Inserts for Small Compartmented Boxes 
81 — 2424 200 do*iin 15іп Gray 4HYIT 5 Зіпх17 #inxt in Gray Red К4858 4 (4) 3 a inx 9 36s in Gray — 82JD43 
96 24 20in 15%in 15in Gray 2W430 3 in x27% in x 11 16 in Gray, Red К4859 8 8) 6 2564 in x 2 196 in Gray 52JD36 
128 32 20in 1534in 15in Gray 51/884 12 3 in x 5 %e in x 2 ein Gray, Red К4860 12 (12) 4 %2 in x 2 %e in Gray 524037 
Bearing Slides - 75 Ib Load Capacity Per Slide 16 3 inx4 is in x 2 1s in Gray, Red К4861 16 16) 3 9& in x 2 964 in Gray — 52JD38 
48 12 20%іп 15 іп 14 зіп Gray 6RHH2 20 3 in x 3 A6 in x 2 16 in Gray, Red К4862 зы in x 1 ein 
64 i16 20%іп 15%in 14%in Gray 6RHH3 21 (1) 3 96 in x 11 %e in, nm 3KR06 17 2) 1 1346 in x 6 4% in Gray — 52JD39 
e 1620 59s,im 15% in 14% in Gray GRHHG (20) 2 196 in x 2 11/8 in y (1) 2 2982 in x 9 36: in 
21,24 - - | 24 (20) 2 7& in x 2 Me in, Gra 1A793 20 (20) 2 14 in x 2 1364 in Gray — 52JD40 
96 24 203%іп 15%in 14%in Gray 6RHH5 (4) 3 136 in x 2 76 in y 24 (1) 22%; in x 9 96s in, Gra 52JD41 
For Number Overall Overall Overall Cabinet Нет 32 Зіпх2 Y6inx2 76 in Red, Gray К4863 (20) 2 1964 in x 1 16 in y 

of Boxes Width Depth Height Color No. Compartment Drawer Inserts 24 (20) 2 19& in x 1 e in, Gray 52JD42 
Customizable Large Compartmented-Box Inserts for Large Compartmented Boxes 4) 2 2342 in x 2 1964 in 
Cabinets — Drawers Sold puer. | 4 (4) 11% inx4 Yu in Gray 52/033 Cabinet Dim. Item 
Bearing Slides - 75 Ib Load Capacity Per Slide (6) i7 InaCT Ain Gray 520034 Description D W H No. 

2 20%in 12%in 8%in Gray 49Н248 6 6) Tre inx Vs in Gray — 520025 | Accessories 
20m 12#п fSin Gray 1ХН6 » fior х 1 1 12 Ш БЕЛ m Locking Hinge = = = 1XHL9 

4 20in 15%in  15in Red 49H236 32 | 32 | 1 ptional Base i i i 

Dm Tx m Шау НН? 16 ПЕ Pence Gray ЫҢ _For Slide Rack ЦЕСС TE чан 
5 20%in 12!2in  21in ray 49H249 16 32 ptional i i i 
6 20%іп 16in 21%in Gray 49Ң250 Cabinet Base 12%іп 20%іп 16%in — 4NDWO 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Medical Cabinets 


БО Lasse 


Stationary Medical Supply Cabinets 


Designed to hold supplies, medications, Catheter cabinets use hooks, slides, and shelves to 
and other healthcare items to keep them hold catheters and keep them organized. Slides extend 
organized and accessible. Used for shared їо allow catheters to be easily viewed for inventory 
Storage in settings such as hospitals, control. Doors have keyed locks. 

doctor's offices, clinics, and nursing homes.  Corrosion-resistant cabinets are stainless steel and 
Antimicrobial cabinets have sturdy resist rusting when used in areas exposed to moisture 
polymer construction and are treated to or high humidity. Full-height cabinet 460K32 has 
prevent the growth of mold, mildew, and adjustable shelves and clear see-through door panes 
other microbes. 6EJJ7 and 6EJJ8 have to allow visibility of contents. Counter-height cabinet 


keyed locks. 460K47 has pull-handle drawers. 
Overall Overall Overall No.of No.of Мо. of 
Width Depth Height Shelves Doors Drawers Shelf Width Cabinet Color Brand Item No. 
“Antimicrobial Plastic Medical Cabinets Е J EA = oa zu 
21 vin 23%in  72Win 2 0 6 . d8in - Taupe Metro — 6EJJ6 
23 іп 72 іп 5 2 0 36 іп, 39 % in Light Taupe Metro — GEJJ7 
41^in 23%in 72 %in 6 2 {12 18in - Light Taupe — Metro 6ЕЈЈ8 
catheter St 23%і in, m 7201 іп 7 2 6 167 in,18in, 19 іп Taupe Metro — 6EJJ9 
atheter Storage Cahine р u iom. i 
SE 33% in — 72 Bin 2 2 0 — Taupe Metro 6EJK2 Catheter Storage Corrosion-Resistant 
23% in — 72 in 3 2 5 Taupe Metro — 6EJK3 Cabinet 460K32 
Corrosion-Resistant Metal Medical Cabinets | Е Е; ENLACES 6ЕЈКЗ 
30 in 18 in 84 in 5 2 0 — Silver Lakeside 460К32 
36 in 20 in 40 in 0 0 4 — Silver Lakeside 460К47 


Wall-Mount Medical Supply Cabinets 


Can be mounted to a wall to keep floor High security cabinets provide 
space clear or installed above worksta- additional security to help prevent 
tions, desks, sinks, and other areas to theft or loss of medications and other 
keep stored items close to where they controlled substances. Doors have 

are needed. Designed to hold supplies, double locks or electronic keypad 
medications, and other healthcare locks. 

items. Used for shared storage in Antimicrobial cabinets have sturdy 
settings such as hospitals, doctor's polymer construction and are treated 
offices, clinics, and nursing homes. to prevent the growth of mold, mildew, 
Corrosion-resistant cabinet is stain- and other microbes. Will not rust when 
less steel to resist rusting in damp or used in damp or humid areas. 24X105 
humid areas. Clearview door panes has a single left-hinge door. 24X107 
allow visibility to contents. has a roll-up door for tight spaces. 
Compact cabinets are designed for 24X106 has 2 center-closing doors. 


BLAKESIDE: ФУБ/НОЯ/ 


Corrosion-Resistant 
460K49 


Antimicrobial Polymer 


пра 24X105 
use in tight spaces. 53XJF44 has a 
fold-down door. 93JX45 has a right- Overall Overall Overall No.of No. of 
hinge door with a window to view Мат Depth Height | Doors Shelves Lock Type Brand Нет No. 
i High-Securit 
contents. 53X46 has a solid door. Twin. | 0 Keyed Lakeside ” 460К76 
Overall Overall Overall No.of No. of 12 іп 8in 15 in 2 1 Keyed Lakeside 460К74 
Width Depth ^ Height — Doors Shelves Lock Type Brand Нет No. біп 15 in 1 1 Keyed Lakeside 460К73 
‘Corrosion-Resistant Stainless Steel Cabinets | E 3 Е DEZ 18 in 8in 30 in 1 2 Keyed Lakeside 460К75 
27 in 12 in 28 in 1 None Lakeside _ 460K49 - 10 in 30 in 2 2 Keyed Lakeside 460К79 
‘Steel Cabinets ; r т 10in 18 in 1 2 Electronic Keypad ^ Lakeside 460К71 
24m - 8i — 30n 2 4 Keyed Lakeside — 460K80 24 in 10 301 in 1 3 -Keyed Lakeside 460K77 
Ш 10 in 30 in 1 3 Keyed Lakeside 460К78 1 3 Electronic Keypad — Lakeside 460К72 
Compact —— И р Xm hi FAUT Polymer cabinets Й 
10%in 3йіп 9 іп 1 1 Keyed Barska 53JF44 Tin 13%in 29 %in 1 2 Keyed Metro 24X105 
12% in 4in 14%in 1 3 Keyed Barska 53JF45 % Әйіп 15 іп 30 in 1 0 Keyed Metro 24X107 
15 in 5%2in  20%in 1 3 Keyed Barska 53JF46 Ann 1334in 29%in 2 2 Keyed Metro 24X106 | 
METRO oo 
1 
Mobile Medical Supply Cabinets 
= Taupe Catheter cabinets use hooks, slides, and 
Cabinets have 4 swivel casters enabling them Shelves to hold catheters and keep them orga- 
to be easily rolled to any location needed. nized. Slides extend to allow catheters to be | j 
А н me ihn fori t trol. D h = 6EJJ3 
Sturdy polymer construction with an antimicro- easily viewed for inventory control. Doors have М 
bial treatment to prevent the growth of mold, keyed locks. 
mildew, and other microbes. 
Overall Overall Overall No.of No.of No. of 
Width Depth Height Shelves Doors Drawers Shelf Width Item No. 
22 94 in 24 in 78 A in 2 0 6 18 in 6EJGO 
27 Bin 78 Yin 4 1 0 19 ai А 6ЕЈ62 
42 № in 27 Vb in 78 14 in 2 0 GEJE9 
6534 in 270 78 йіп 13 3 0 16 іп, "mA Sin, 39%in  6EJJ3 
7 Ain 78 ^ in 11 2 10: 16 1 іп, ‚181 in, 19 ЕЛІ in _6ЕЈЈ2 — 
‘Catheter тац Cabinet | г 
43 in 25 in 76 in 0 2 0 — 6EJKO 
25 іп 76 іп 3 2 5 = 6EJK1 
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SHELVING & STORAGE 
Hook, Aerosol, & Hose Cabinets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Adjustable Hook 
40V994 


StrongHold 
Hanging 
Hook Cabinets 


= Assembled 

= Gray with baked enamel finish 
= Padlock hasp 

= Solid doors 

= 6"H leg base 

Super-duty cabinets are constructed of 12-ga. steel and have interior hooks or 
pegs to hang hard hats, tools, and other equipment. Commonly used for shared 
storage in shops, garages, and other industrial areas. 

Adjustable hook cabinet comes with 52 hooks on the back wall and door 
interiors. Hooks can be moved as needed. Each hook can hold up to 30 Ibs. 
Non-adjustable peg cabinet has 24 welded hanger pegs on the back wall. 
Each peg can hold up to 26 Ibs. 


Non-Adjustable Peg 
40V988 


Overall Overall Overall 
___ Hanger Type Width Depth Height Item No. 
. Adjustable Hook - 60 in 24 in 84 in 401994 
. Non-Adjustable Peg 72 in 24 in 18 in 40V988 , 


DURHAM MFG 
Est, 1922 


Hose Coil 
Cabinets 
= Steel construction 
= Powder-coated finish ee 
Vertical compartments hold coiled hoses to ae 
keep them organized and ready for use. Open 
front allows users to see contents at a glance. 
Overall Overall Overall No. of 
Depth Height Openings Opening WxH Нет No. - 
24 Vs in 1 7inx34%in 49H244 | 
2 6inx24in 49Н245 | 
3 6inx24in 49Н246 | 


Adjustable-Width 
Compartmented 
Shelving 


= 800-Ib. shelf capacity, based 
on evenly distributed loads 
= Gray powder-coated finish 
= 36"W x 84"H 
Include metal dividers and base strips. 
Starter units are freestanding. 
Add-on units can be attached to existing 


ЗЭКИ units to create additional storage space. 
Starter Add-On 
Overall Item Item 
Depth No. of Compart. Compartment WxDxH — No. | . No. _ 
14 18іпх12іпх12іп 35KU24 35KU25 
21 12 inx12inx12in | 35KU30 35KU31 
9 in x 12 in x 12 in, 
36 9inxi2inx9in | 35KU36 35KU37 
n 6 in x 12 in x 12 in, 
12 in 54 6 in x 12 in x 9 in 35KU42 35KU43 
6inx12 in x 12 in, * * 
54 6inxi2inx9in | 35KU54 |- 35KU55 | 
6inx12inx9in, 
„ше шш 
14 18inx18inx12in | 35KU26 35KU27 
21 12inx18inx12in | 35KU32 35KU33 
9 in x 18 in x 12 in, 
Е 36 9 inx 18 inx 9 in 35KU38 35KU39 
; 6 in x 18 in x 12 in, 
18 іп 54 6inxiBinx9in | 35KU44 35KU45 | 
6 in x 18 in x 12 in, * * 
54 6 in x 18 in x 9 in 35KU56 SSKUST 
6 in x 18 in x 9 in, 
78 6 inx 18 inx6 in 35KU50 35KU51 
14 35KU28 35KU29 
21 35KU34 35KU35 
36 35KU40 35KU41 
А І 6 in x 24 in x 12 in, 
24 in _ 54 6inx24inx9in | 35KU46 | 35KU47 _ 
6 in x 24 in x 12 in, * * 
54 6 inx 24 inx9 in 35KU58 35KU59 И 
біпх24іпх9 іп, 
| 78 6 inx 24 inx6 in 35KU52 35KU53 
* Includes bin front. 


Est, 1922 
Aerosol Cabinet 
= Assembled 
= Solid door 
= Keyed lock 
Holds up to 48 aerosol cans (12 02.) and keeps them upright and organized. 


Shelves pull out to provide easy access. Holes on the top and bottom allow 
multiple cabinets to be securely stacked. 


Overall Overall Overall 
Width Depth Height Нет Мо. | 
20 % in 15 in 21% in 49H243 | 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Pegboards 


- т 
Kennedy CENT e TRITON 


Pegboard Panels & Strips 


These pegboard panels have round or square holes and mount to a wall. They 
accept a wide range of hooks, bins, shelves, toolholders, and other accessories. 
Square holes and can typically support more weight than round-hole pegboard 
panels. Narrow pegboard strips mount to a wall and take up less space than 
pegboard panels. Multiple panels can be mounted next to each other to expand 


Square Hole 
Pegboard 
Strip Kit 
49WL46 


Round, Slotted 
Hole Pegboard 
(Hooks not 


included) 
the storage area. Kits include an assortment of hooks and other accessories that | Square Hole Panel Kit 
mount to the pegboard panels to create a storage system. 45MX05 
Whole 
Overall Overall Overall Тоо! Storage Panel Load Unit Load > CHOOSE: Peg No. of Item 
Width Depth Height Space Material Capacity Capacity Color Hole Size Panels Brand No. 
Peghoard Panel Kits 
Square Hole 
18 in Yin 36 in 4.5 sq Stainless Steel 250 Ib 500 Ib Silver % in 2 Locboard 45MX05 
18 in Yin 36 in 4.5 sq Steel 250 Ib 500 Ib Blue 36 in 2 Locboard 49WL35 
18 in Yo in 36 in 4.5 sq Steel 250 Ib 500 Ib Black 36 in 2 Locboard 49WL36 
18 in Yin 36 in 18 sq Steel 120 Ib 480 Ib Blue, Gray 36 in 4 Kennedy 115865 
24 іп Yin 24 in 4sq Steel 250 Ib 500 Ib Blue H in 2 Locboard 49WL38 
24 in Y in 24 in 4sq Steel 250 Ib 500 Ib White 36 in 2 Locboard 49WL39 
24 in Yin 42 in 754 Stainless Steel 250 Ib 500 Ib Silver 94» in 2 Locboard 45MX22 
24 in Yin 42 in 754 Steel 250 Ib 500 Ib White 36 in 2 Locboard 49WL41 
24 in іп 42 іп 7 sq Steel 250 Ib 500 Ib Blue % in 2 Locboard 49WL42 
24 in Yin 42 in 754 Steel 250 Ib 500 Ib Red 36 in 2 Locboard 49WL43 
Round Hole _ _ _ 
18 in Yin 22 in 2.79 sq ft Polypropylene 40 Ib 80 Ib White Ys in 2 Durahook 45MX03 
24 in Vs in 48 in 8 sq Hardwood 25 Ib 25 Ib Brown %2 in 1 Tempered Wood Pegboard 48RN20 
24 in Yin 48 in 8 sq High-Density Fiberboard 25 Ib 25 Ib Black 3 in 1 Tempered Wood Pegboard 48RN19 
24 in Yin 48 in 8 sq High-Density Fiberboard 25 Ib 25 Ib White 35 in 1 Tempered Wood Pegboard 48RN21 
Pegboard Panels 
Square Hole 
18 in Yin 36 in 4.5 sq Stainless Steel 250 Ib 500 Ib Silver 35» in 2 Locboard 45MX04 
18 in Ў іп 36 in 9 sq Steel 60 Ib 120 Ib Blue, Gray 36 in 2 Kennedy J5864 
24 in Yo in 24 in 454 Steel 250 Ib 500 Ib White 36 in 2 Locboard 36RE11 
24 in VATI 24 in 4sq Steel 300 Ib 600 Ib Blue, Red, Yellow, Gray, White A in 2 = 60589 
24 in Ў іп 24 in 454 Steel 300 Ib 600 Ib Tan 35» in 2 = G0589 
24 in Ў іп 42 іп 754 Stainless Steel 25016 50016 Silver 35 in 2 Locboard 45МХ21 
24 in win 42 in 754 Steel 400 Ib 80015 Blue, Red, Yellow, Tan, Gray, White іп 2 — G0590 
Round Hole 
24 in Yin 48 in 854 Hardwood 25 Ib 100 Ib Brown Vain 4 Tempered Wood Pegboard 36RE13 
24 in Yin 48 in 8 sq Hardwood 25 Ib 50 Ib Brown Vain 2 Tempered Wood Pegboard 48RN17 
24 in Ys in 48 in 8 sq High-Density Fiberboard 25 Ib 50 Ib Black Yi in 2 Tempered Wood Pegboard 48RN16 
24 in Vs in 48 in 8 sq High-Density Fiberboard 25 Ib 50 Ib White YA in 2 Tempered Wood Pegboard 48RN18 
24 in Yin 48 in 8 sq High-Density Fiberboard 25 [b 100 Ib Black YA in 4 Tempered Wood Pegboard 48RN22 
24 in Yin 48 in 8 sq High-Density Fiberboard 25 Ib 100 Ib White Vain 4 Tempered Wood Pegboard 48RN23 
24 in Tin 45 in 6 sq Stee 300 Ib 600 Ib Red Yi in 2 Hallowell 6XXV5 
48 in Vs in 96 in 32 sq Polypropylene 250 Ib 250 Ib White 35 in 1 Duraboard 36RE10 
48 in Yin 24 in 8 sq ardwood 275 |b 425 Ib Brown 35 in 2 — 6ҮЕЗ2 
48 іп Yin 24 in 8 sq Polypropylene 275 |b 525 Ib White 3 in 2 — 2MRV2 
48 in Жіп 24 in 8 sq Polypropylene 275 |b 1,100 Ib White 94» in 4 — 2MRV3 
60 in {in 45in 18 sq Stee 300 Ib 600 Ib Red V4 in 2 Hallowell 6XXV6 
72 in Tin 45 in 22 sq Steel 300 Ib 600 Ib Red Vain 2 Hallowell 6XXV7 
Round, Slotted Hole 
48 in 34 in 32 іп 10.6 sq ft Steel 200 Ib 60018 Silver, Blue, White, Gray, Black, Red Жіп, 1 in 3 Wall Control G0361 
96 in 3A in 32 in 21.3 sq ft Stee 200 Ib 1,200 Ib Silver, Blue, White, Gray, Black, Red Жіп, 1 in 6 Wall Control 60362 
Peghoard Strip Kits 
Square Hole 
18 in Yin 4%in 0.5 sq Stee 15 Ib 15 Ib Silver 36 in 1 Locboard 49WL46 
32 in Yin 9in 2 sq Stee 35 Ib 35 Ib Silver 36 in 1 Locboard 49WL52 
36 in Yin 4 Ve in isq Stee 35 Ib 35 Ib Silver 36 in 1 Locboard 49WL48 
А ктп 
Round-Hole TRITON. Square-Hole TRESTON 


Pegboard 
Swing Panels 


a Hold a large amount of tools and parts 
a Mount multiple panels side- 

by-side for easy access 
= Designed to pivot at the wall mounting 
Swing panels mount to wall brackets that allow 
the panels to swing open and closed. Items can 
be stored and accessed on both sides of the 
panels, which allows these pegboards to hold 
more items than standard wall-mount pegboard 
panels. The swing panels have round holes that 
accept hooks, toolholders, and other acces- 
sories. Multiple panels can be mounted next to 
each other to expand the storage area. Include 


Pegboard 
Floor Racks 


Blue panels are held in a freestanding 
frame and do not need to be mounted 
to a wall. Items can be stored and 
accessed on both sides of the panels, 
which allows these pegboard racks to 
hold more items than standard wall- 
mount pegboard panels. Square-hole 
pegboard can typically support more 
weight than round-hole pegboard. 
These racks accept a wide range of 
hooks, bins, shelves, toolholders, and 

38P115 2 ч 
(Вїп апа оїһег other accessories that are compatible 35YR18 
accessories sold with square-hole pegboard. 


wall mounting bracket and hardware. 
9 separately.) Number Panel Peg 
Number Overall Overall Overall of Usable Load Hole No. of Шет 
of Panel Height Width Depth Sides Capacity Size Includes Panels — No. 
Overall Overall Overall Swing Usable Load Peg Hole No. of Item 84in 40іп 42іп 2 220160 Звіп Casters 4 35YR18 
Height Width Depth Radius Sides Capacity Color i Panels Brand No. 30in 2%in 2 52510 Эіп (2) T-feet 6 35ҮН69 
Әп  48in Yin 5біп 1 5/5ib Tan %п 1 —  БҮВТТ 30i 2%in 2 5250 %іп -feet 6 35ҮВ70 
48in 1%in 56in 2 57БІР Brown ‘in 1 Xtrawall 38Р118 30in 2%in 2 525b %in I-Feet 6  35YR72 
24 in Yin 33 in 1 275 |b Tan 32» in 1 — 6YB75 72in  30in 12іп 2 525lb Зіп L-Feet 6 35YR71 
48 in 24in iin 33іп 2 57510 Brown “in 1 Xtrawall 38P115 Caster, Hanging 
24in 1!5in 33іп 4 5750 Brown “in 2 Хітама! 38Р116 37in іп 1 22010 %in Hardware, Panel, 1 35ҮВ19 
48 in Y4 in 56 in 1 475 |b Tan 9/5 in 1 = 6YB76 Pull Handle 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. 
Pegboards & Pegboard Accessories Details on page A1. 


A-Frame Mobile Pegboard Racks TRITON 


A-frame mobile pegboard racks consist of pegboard panels in a freestanding A-shaped frame. Also known as 
pegboard trucks, they can be rolled for cleaning and repositioning. Items can be stored and accessed on both 
sides of the racks. These racks accept a wide range of hooks, bins, shelves, toolholders, and other accessories 
that are compatible with the shape of the holes on the pegboard. 


Overall Overall Overall Tool Storage Panel Load Whole Unit Peg Item 
Width Depth — Height Space Material Capacity Load Capacity Color Hole Size Brand No. 
Round Hole 
48in — 24in 56in  32sqft Steel 600 Ib 12000 Gray Ий — 190143 
30in 48in  51in  32sqft Bb ЕДЕ 100 Ib 6501b White иіп Duraboard  55KF68 
30i 54in 57і!1 30501 Steel 7,000Ib 2,0001. бау Ип = 5RXD2 * 
24in — 36in  56in  27sqft Steel 600 Ib 120010 бау in - 196142 * 
Square Hole Р 
27in 48п 46п 28540 Stainless Steel 150Ы 850b Siler еп Stainless Steel ср 
21 in 36 in 39 in 18 sq ft Steel 150 Ib 800 Ib White _ іп Triton 49WL50 
21in  36in З9іп 18sqft Stainless Steel 150 Ib 800lb — Silver іп painless leel 55KF69 
* With brake. 


ee WW due * E T D = Round and slotted accessories are for 


1" hole spacing; square accessories Wi CONTROL 


are for 11⁄2" hole spacing 
Round Hale қ LI E A е” ree These hooks, bins, and toolholders attach to pegboard and 


Pegboard Hook | ' | are used in various combinations to create pegboard storage 
systems for organizing and displaying small parts, tools, and 
merchandise. The accessories can be reconfigured or replaced 
as storage needs change. 


Round-Hole Plastic Bin Kits and Shelf Tray—Yellow molded 
bins include mounting clips. Clips remain securely fastened to 
— the board; bins are removable. 

For > CHOOSE: For > CHOOSE: 


Assortment 


G0587 Жс à : : a x A: TT 


Pegboard No. of Locking P CHOOSE: Pkg. Пет Pegboard No. of Locking > CHOOSE: Pkg. ltem 
Hole Size Hooks — System — Material Color Brand Qty. No. Hole Size Hooks — System — Material Color Brand Qty. Мо. 
Round Slotted 
Bin Kits Slotted Toolboard Hook Kits 
— Screw-In Steel Yellow = 24 БТРР2 m Hanging Stee! Red, Black Wall Control 1 00363 
= — . Screw-In Steel Yellow. — 24 5ТРРЗ 20 Hanging Stee Red, Black Wall Contro! 1 00364 
— Screw-In Steel Yellow — 6 5TPP4  Toolboard Accessory Kits 
Bin Mounting Clip 1in 17 Hanging Stee Black Wall Contro! 1 00365 
980 in —  Screw-In Steel Silver — 5 5TPF4 29 Hanging Stee Red Wall Control 1 00365 
Curved Pegboard Hooks Square 
Yin — Screw-in Steel Black — 10 00577 Bin Mounting Clip 
% in —  Screw-In Steel Silver — 10 00579 36 in — .Screw-In Stee Silver 5  6YE26 
Double Closed Peghoard Hooks 5 Curved Pegboard Hooks 5 5 5 
; crew-In ee Black = 5 0582 i = crew-In ве ilver 5 0551 
Square Hole Curved Yin Screw-In Steel Silver, Black = 5 00583 ^in —— —ScrewIn Stee Silver 5 00552 
Pegboard Hook 35 in —  Screw-in Steel Silver — 5 60582 Double Closed Pegboard Hooks 
G0551 Double Rod Pegboard Hooks 36 in — . Screw-In Steel — Black, Silver — 5 60554 
—  . Serew-In Steel Black E 10 00568 Screw-In Steel — Black, Silver = 5 00555 
Yin — Screw-in Steel — Silver, Black = 10 00560 Double Rod Pegboard Hooks 
= Screw-In Steel — Silver, Black — 5 60570 — Screw-In Steel — Black, Silver — 5 60537 
35 in — Screw-In Steel Silver — 10 60568 — . Screw-In Stee Silver — 5 (0538 
Extended Spring Clips 34 in —  5сгем-ІП Steel — Black, Silver — 5 60541 
"m — . Screw-In Steel Black — 10 00572 3 — . Screw-In Stee! Silver = 5 (0536 
= Screw-In  Stee Black — 10 60573 == Screw-n Stee! Black = 5 (00539 
% in — .Screw-In Steel Silver — 10 00573 — .Screw-In Steel — Black, Silver — 5 00540 
Multi-Prong Tool Holders қ " " Extended Spring Clips 
Va in = Screw-In ee ilver, Black = 5 0584 crew-In, " 
Multi- Ring Tool Holders 5 5 " == anging Steel — Black, Silver = 5 00543 
Жіп == crew-In ee ilver, Black — 2 0585 i crew-In, " 
Peghoard Hook Assortment Kits КШ — Hanging Steel Black, Silver исү 5 60544 
20 Screw-In Steel m ЕН — 1 00587 un "Re Steel Black, Silver _ 5 60542 
ип 76  Screwn — Stee NEA - 1 60586 Mult-Prong Tool Holders А = um 
i m 7 ilver, Yellow, = Hangin ее ilver — 
soe Miei gc ScrewIn Stee Black 1 60588 Pegboard Hook Assortment Kits 
ing Тоо morer Yin 20  Screw-in Steel Silver, Yellow = 1 00587 46 Screw-In, Steel Black Silver M 1 60558 
G0548 Pliers/Wrench Tool Holders " — TOWER 35 in Hanging t 
Ain — crew-In eel ilver, Blac — crew-In, " 
Shelf li Tray 63 Hanging Steel Black, Silver — 1 60559 
— .— Screw-In Steel Blue — 1 $6YB63  Pliers/Wrench Tool Holders 
Single Ring Tool Holders 36 in -- Screw-In Steel Black, Silver — 5 00553 
Y Screw-In Steel — Silver, Black — 10 00577 Shelf 
Single Rod Peghoard Hooks 36 in — Yes Stee Gray = 1 бҮЕ2І 
— Scerew-In Steel — Silver, Black — 10 60564 Single Ring Tool Holders 
= Screw: n 5 eel Silver, Black — 10 54561 p — sem Stee Silver — 5 (00548 
= crew-In eel Black — 10 60562 h in crew-In, ; A 
ип 2 Serewn — Stee Black = 10: 60565 anging Steel — Black Silver 5 60550 
t — . Screw-In Steel — Silver, Black — 5 60567 Single Rod Pegboard Hooks 
= Screw-In Steel Silver, Black — 10 00560 Screw-In Stee Silver — 5 (00525 
— . Screw-In Steel — Silver, Black — 10 60563 —  Screw-In Stee! Silver = 5 00527 
—  Screw-In Steel — Silver, Black = 10 00566 — . Screw-In Steel — Black, Silver — 5 (0531 
35 in — . Screw-In Steel Silver = 10 00565 — . Screw-In Steel — Black, Silver = 5 60532 
Spray Can Holders Зв in -- Screw-In Steel Black, Silver — 5 00534 
Va in — . Screw-In X Steel Black — 5 60574 == Screw-In ^ Steel Black, Silver — 5  G0528 
$ 35 in қ — " Screw-In Steel Silver — 5 60574 — ЕРІТЕ n ЧЫ eel Black, 3 ver — z 80223 
jtandard Spring Clips — crew-In ee аск, Silver — 
Square Hole иіп = БЕТЕ п Steel — Silver, Black — 10 00575 — . Screw-In Stee Silver — 5 00530 
Pegboard Hook t Screw-In Steel Black — 10 00576 Spray Can Holders 
G0527 35 in -- Screw-In X Steel Silver = 10 60576 Hin = Hanging Stee! Silver = 5 00547 
Standard Spring Clips 
% in — Hanging Stee Silver 5 (0545 
— . Screw-In Steel — Black, Silver — 5 00546 
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SHELVING & STORAGE 
Slatwall & Slatwall Accessories 


35DT30 
(Tools not included.) 


ZI)FLOWWALL 


Slatwall Panel & Accessory Kits 


Slatwall panels and racks have long horizontal grooves, or slats, 
and provide a more finished look than pegboard. Kits include 
12" x 48" slatwall panels that mount to a wall and compatible 
accessories to create a storage system. 


SILVER | WHITE 
Overall Overall Overall No.of No.of | Нет Item 
Material Width Depth Height Bins Hooks No. No. 
6 Panels 
PVC 128 “in 24 in 0 15 35DT27 — 
PVC in “іп  36in 3 0 35DT14 | 35DT15 
PVC 96in Ain 36 in 0 14 35DT08 350709 
PVC 96in Эіп 36 in 10 10 — 35DT28 
12 Panels 
Nylon, 
Polypropylene, 128 Жіп 72 іп 4 14 350730 — 
PVC, Steel 
PVC in “іп  36in 0 11 1350717 | 35DT18 


Four-Way, Maple 
45KX35 


Gondola, Maple 
45KX33 


Two-Way, 
White 
45KX32 


Rotating, 
White 
45KX37 


Slatwall Merchandiser Racks 


These freestanding racks have slatwall on all sides and do not 
need to be mounted to a wall. Items can be stored and accessed 
on all sides of the racks, which allows for high-density display of 
merchandise in a compact footprint. These racks accept a wide 
range of hooks, shelves, and other accessories that are compat- 
ible with slatwall. They are used for organizing and displaying 
merchandise in retail stores. Constructed of medium-density 
fiberboard and melamine. 


MAPLE | WHITE 
No. of Overall Overall Overall Base Item Item 
Item Panels Width Depth Height WxL No. No. 
Two Way 1 ; .. ?4inx 
Merchandiser 2 24in 24in 54іп 25 Vo in 45KX31 | 45KX32 
Rotating ; = n 20inx 
Merchandiser 4 18in 18іп  60in 20 in 45KX91 | 45KX37 
Four Way i Р R 36 in x 
Merchandiser 4 36in Збіп 54in 36 in 45KX35 | 45KX36 
Gondola А т ~ 49 іп 
Merchandiser 4 48in 24іп 54іп x 24 in 45KX33 | 45KX34 
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Double Hook 


Gravity Hook X-Hook 
35DT56 35DT58 35DT59 
S-Hook 
35DT57 
Merchandiser 
Shelf Faceout 
45KX45 ч K3163 
Enc. Hook Waterfall 
K3164 
ік ОМАН інін 
Slatwall Accessories 
> CHOOSE: > CHOOSE: 
Overall Overall Overall Load > CHOOSE: ltem Pkg. 
Width Depth Height Capacity Material Finish Color Brand No. Qty. 
Slatwall Hooks, Baskets & Shelves 
Double Hooks 
"m 4%” 4' 501һ Steel Powder Coated Black; Gray Flow Wall 350755 6 
8” 4 40 Ib Steel Powder Coated Black; Gray Flow Wall 35DT56 4 
Gravity Hooks 
сүрі 2" 40" 15 Ib Plastic PVC Coated Gray Flow Wall 35DT58 3 
Hooks 
1", 10", 4", 6", 8" Ж 25 Ib Stee Chrome Silver Econoco К3154 96 
ж 2" ж 25 Ib Stee Chrome Silver Econoco 45КХ20 96 
10", 6", 8" ж 25 Ib Steel Satin Chrome Silver Econoco — K3155 96 
ж wi iH * ы ж 15 Ib Stee! Semi Gloss Black Econoco K3156 96 
12", 4", 6", 8" ж 40 Ib Stee Semi Gloss White Econoco — K3157 96 
S-Hooks 
2% 4%” 4%" 251һ Steel _ Powder Coated Black; Gray Flow Wall 35DT57 4 
X-Hooks 
1w 2 4%" 15 Ib Plastic PVC Coated Gray Flow Wall 35DT59 10 
Merchandiser Shelves 
8 12" ж 10 Ib Steel Semi Gloss Black Econoco 45KX46 6 
24" ж 10 Ib Stee Semi Gloss White Econoco 45КХ48 6 
12" 24" ж 10 Ib Stee! Semi Gloss White Econoco 45КХ50 6 
24 ж 1016 Stee! Semi Gloss Silver Econoco — 45KX51 6 
24" 12" ж 10 Ib Stee Semi Gloss Black Econoco  45KX45 6 
Shelves 
24" ж 85ip Melamine, Маме Black МП Econoco K3158 8 
48' ж 8510 Melamine, мае Black  Econoco 45KW23 4 
12" 7 
48' ye вә Melamine, үде an Econoco 45KW24 4 
48° 8510 Melamine, мшш White  Econoco 45KW25 4 
14° 4” ж 5б Melamine, atte Black Tan, Econoco K3159 4 
Shelving Brackets 
10", 12" 3 40 Ib Stee Shiny Black Econoco K3161 48 
12" 3 40 Ib Stee Semi Gloss Black Econoco — K3161 48 
ж 10", 12" 3 35 Ib Stee Chrome Silver Econoco — K3160 48 
12" 3 40 Ib Stee! Semi Gloss White Econoco K3162 48 
12" 3 35 Ib Stee Satin Chrome Silver Econoco 45KW52 48 
Retail Hangers & Hangrails 
Faceouts 
ж 12" 3 40 Ib Stee Semi Gloss Black Econoco 45KW76 24 
6 1 35 Ib Stee! Satin Chrome Silver Econoco 45К/24 24 
ж 12" 3 35 Ib Stee Matte Black Econoco 45KV29 24 
12" 1%" 35 Ib Steel Chrome Silver Econoco X K3163 24 
12,3 1%" 35 Ib Stee Chrome Silver Econoco — K3163 24 
ж 12" 1% 35 Ib Stee Satin Chrome Silver Econoco 45К/20 24 
12" ж 20 Ib Stee! Semi Gloss Black Econoco 45KW63 24 
12" 1w 35 Ib Stee Satin Chrome Silver Econoco  45KW68 24 
Hooks 
у" 12", 4", 6", 9" ж 10 Ib Stee Chrome Silver Econoco 3164 96 
Hook Waterfalls 
V 16" 3 35 Ib Stee! Chrome Silver Econoco 45KW84 24 
Ya" 18" 1% 35 Ib Stee Chrome Silver Econoco 45К/22 24 
V 16" 10" 35 Ib Steel Chrome Silver Econoco  45KW70 24 
3 16" ж 50 Ib Stee Semi Gloss Black Econoco 45КМ77 24 
Rectangular Tubings 
24" 1% 20 Ib Stee Satin Chrome Silver Econoco 45KV52 10 
Ж тз 10 2010.25 Stee Chrome Silver  Econoco  K3165 10 
Round Tubings 
120", 96" 1" 50 lb, 45 lb Stee Chrome Silver Econoco К3166 5 
US amem т QS ове Chrome Silver  Econoco  K3166 10 
1/6 144 116" 50 Ib Stee Chrome Silver Econoco 45KV68 5 
96" 1 45 Ib Stee! Chrome Silver Econoco 45К/78 5 
1m" 120" 17" 50 Ib Stee Chrome Silver Econoco  45KV73 5 
144" 17" 50 Ib Stee Chrome Silver Econoco  45KV74 5 
Square Tubings 
T 96" T 45 Ib Steel Chrome Silver Есопосо  45KV80 5 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. 
Wire & Louvered Panels & Accessories Details on page A1. 


Louvered Panel 
H4609 


Bins sold separately. 
Includes 10 ( P у.) 


movable hooks. 


Mobile Wire Grid 
Tool-Storage Rack 
48GE61 


Floor-Standing Rack, 1-Sided 


332144 EPA... 
QUANTUM™ Vertical Tape/Reel Holder 
# SONS HHAKRO-MiLs? 60TW31 


Louvered Panels & Racks 


= 16-ga. steel construction = Bins sold separately 
Overall Whole Unit P CHOOSE: Item 
Ww Load Capacity Color Brand No. 
Wall -Mount Louvered parade Without Bins 
-Sided 
12 in 36 in Vain 175 Ib Gray Quantum 337116 
18 in s in 140 Ib Gray Akro-Mils Н4608 * 
18 in He in 160 Ib White Akro-Mils Н4608 ” 
20 in 18in Yin 175 Ib Gray, White Quantum 006998 
36 in 54e in 160 Ib Beige, гау, White Akro-Mils Н4609 * 
36 in Vain 175 Ib Gray, White Quantum Н4578 
48 in Tin 250 Ib ray Quantum — 332120 
21 in 27 in TA in 175 Ib Gray Quantum 337115 
30 in 36 in lin 175 Ib Chrome Quantum — 49H199 
34 іп 52 in 34e in 750 Ib Gray Akro-Mils 401708 
T 36 in 18 in {in 175 Ib Chrome Quantum — 49H198 
Wire Shelf 48 in 30 in Tin 250 Ib Chrome Quantum 49Н201 
8YF09 18in У in 500 Ib Gray Akro-Mils — 1UMD7 * 
18 in Yi in 175 Ib White Quantum 006999 
Иша оң Atos — A3098 
] in in л in j eige, Gray ro-Mils x 
. METRO 36 in Tin 500 Ib White Quantum — 67000 
36 in zn 500 Ib Gray Quantum 07000 
-— 48 in d Rack ШЕ ma 500 Ib Gray, White Quantum 067001 
= = = enchtop Louvered Racks Without Bins 
Wire Grid Panels, Racks & Accessories 1 $ided 
in 36 in Yin 150 Ib Gray Quan um 3937136 
izati 18 іп 'A in 140 Ib Ta! uantum 337134 
n Hooks and shelves sold separately for customization | | жи A аста ore гау AE rein 
Mobile wire grid tool-storage rack consists of a wire grid panel on a mobile 36 in біп 120 Ib Gray Akro-Mi s 1 UMDS 
i i - 6 in in 25 Ib ray uantum 137 
base. The racks can roll when they need to be brought to different areas in a PET 27 in Yin 45016 Gray Quantum ^ 332135 
facility or moved for cleaning or repositioning. These racks are used in garages, 2-Sided c 
j i i j 32 in 16 in 18 in 200 Ib ray Akro-Mils 36МХ76 
tool cribs, nurseries, and garden centers for storing tools with long handles, Fioor-Standing Louvered Racks Without Bins 
such as shovels. Includes 10 movable hooks. 1-Sided : Е c п 
2 ud 2 Е 18i 12 il 375 332144 
Wire grid panels mount to a wall for efficient use of vertical space in kitchens, | өп 3611 isn —ROP lE бгаү Quantum — 332145 
laboratories, supply closets, janitor's closets, and storage rooms while keeping 7 38 іп 13% in 2001 a Gray Ao 5 TU MES 
floor spaces clear. Multiple panels can be mounted next to each other to expand | -z/sided = = ' à S 
the storage area. Mounting brackets, hooks and shelves sold separately. 66in ——36 in 25 п 1,000 Ib Gray Akro-Mils — TUMES 
36 in 25 in 2.000 Ib Gray Quantum — 332138 
Overall Overall Overall Item 75in 36 in 32 in 2,000 Ib Gray Akro-Mils 4Т.79 
Width Depth wd Finish Color Brand No. ‘Vertical Mobile Louvered Racks Without Bins 
Mobile Wire Grid Tool-Storage EM 2-Sided _ 
36 in 24 in Powder Coated ^ Black Westward 486Е61 72 іп 36 in 24 in 1,200 Ib Gray Quantum 337139 
Wall Grids, 3 in x3 in Grid MER Overall Overall Overall Load Item 
Yin 18 іп Epoxy Coated Green Metro 9MFF1 Item L W D Capacity Brand No. 
36 in Yin 24 in Epoxy Coated Green Metro 8NN05 Louvered Panel Accessories 
Yo in 30 in Epoxy Coated Green Metro 8DY85 = 36in  12in 75 lb Quantum — 60TW26 
Yo in 18 in Epoxy Coated ^ Green Metro 9WTV1 Flat Shelf = 36in 18іп 75 Ib Quantum  60TW28 
48 in Ў іп 30 in Epoxy Coated бігееп Metro 8RNG1 = 36in 121п 75 Ib Quantum  60TW27 
Hin 24 in Epoxy Coated _ Green Metro 8DUE5 Slanted Shelf = 36in 18 751b Quantum 60TW29 
60 in Ye in 18 in Epoxy Coated Green Metro 8DTK9 Horizontal Tape/Reel Holder — — = = 25 |b Quantum 60ТМ/30 
Shelves, 50 Ib Load Capacity і Vertical Tape/Reel Holder — = = 25 |b Quantum — 60TW31 
9 14 in 19 іп 7% in Epoxy Coated Green Metro 8YF42 9" Single Rod 9 in = = 15 |b Quantum — 60TW32 
35 Vain 15 біп 7 Ain Epoxy Coated Green Metro 9RZV9 10" Double Rod iüin — -- 1016 Quantum — 60TW33 
1996 in Tin Epoxy Coated Green Metro 8YF09 біп = = 65 |b Quantum — 60TW34 
47 Ain 15 %in Tin Epoxy Coated ^ Green Metro 8DVG9 Face-Out Hangrails i12in = = 50 |b Quantum  60TW35 
19 Y6 in Tin Epoxy Coated Green Metro 9WUMS Dolly for Louvered Floor Rack 37in  25in - 7001b Akro-Mils 1ШМЕ4 
Hook, 50 Ib Load Capacity | Ў Mobile Kit — — E 80010 ^ Quantum 10Е997 
{in 7 Ys in 5% in Epoxy Coated Green Metro 8DXZ5 * Priced each, sold in cartons of 4 only. 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Bin Cabinets 


For more info about cabinet duty ratings, see page 126 


DURHAM MFG Еа Mu 
Est, 1922 7  StrongHold UM 
ы” 
н А А AM 
Hanging Bin Cabinets | à; VU 
Sturdy steel cabinets have louvered panels that hold multiple rows of plastic bins for separating MA UM 
and organizing parts, tools, and other items for quick access. Bins are removable making them MN 
easy to refill or carry to another location. Use for shared storage in garages, supply rooms, and КУУУ 
ти 
warehouses. 
Flush doors have louvered panels to hang bins on the door's interior side for additional storage. ТҮ 


15560) 


Ventilated doors have metal-mesh panes that allow air to circulate and prevent buildup of 
moisture and fumes. Gives visibility to cabinet contents, to aid in loss prevention and inventory 
management. 

Solid doors fully conceal contents and do not have louvered panels to hang bins. 

Deep Box doors have extra depth for strength and rigidity. Louvered panels on the door allow 
hanging larger bins for additional storage. 

Clearview doors have a see-through pane allowing full visibility to contents. Electronic keypad 
provides security and controls access. 


Ventilated Doors 


Overall Overall Overall | No. > CHOOSE: Item K4943 
Height Width Шері! | of Bins Bin Color Door Type Cabinet Color Brand No. ЕҚІ 
Heavy Duty (Bins included. Other 
72in 36 in 24 in 126 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4899 contents are not included.) 
48 in 24 in 186 Віџе, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg — K4900 
84 in 36 in 18 in 156 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg  K4902 
24 in 138 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4901 
Extra-Heavy Duty 
18 in 30 Blue, Red, Yellow Ventilated Gray Durham Mfg — K4942 
18 in 36 Blue, Red, Yellow Solid Gray Durham Mfg К4888 
36 in 18 in 45 Blue, Red, Yellow Ventilated Gray Durham Mfg  K4943 
24 іп 30 Blue, Red, Yellow Ventilated Gray Durham Mfg К4944 
72in 24 in 132 Blue, Red, Yellow Deep Box Gray Durham Mfg  K4890 
24 in 132 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4889 
24 in 42 Blue Ventilated Gray Durham Mfg 36FA24 
48 in 24 in 42 Red Ventilated Gray Durham Mfg 36ҒА23 
24 in 176 X Blue, Red, Yellow Deep Box Gray Durham Mfg — K4892 
24 in 186 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4891 
36 in 24 іп 94 Yellow Flush Medium Gray Strong Hold 61KG35 
75 in 24 in 126 Yellow Flush Medium Gray Strong Hold 61KG33 
48 in 24 in 126 Yellow Flush Medium Gray Strong Hold 61KG34 
24 in 144 Yellow Flush Medium Gray _ Strong Hold 61KG36 
24 in 18 Yellow Ventilated Blac! Jamco 18H106 
24 in 30 Blue, Red, Yellow | Clearview, Solid Gray Durham Mfg К4873 
24 in 114 Yellow. Flush Blac! Jamco 18H135 
36 in 24 in 122 Yellow. Deep Box Black Jamco 18H127 
24 іп 132 Yellow. Flush Gray Durham Mfg  33VE20 
24 in 132 Yellow. Flush Black Jamco 18H131 
24 in 136 Yellow. Flush Blac Jamco 18H139 
24 in 27 Yellow Ventilated Black Jamco 18H107 
24 in 42 Blue, Red, Yellow | Clearview, Solid Gray Durham Mfg К4874 
78 in | 24 in 155 Yellow. Flush Blac Jamco 18H136 
48 in 24 in 163 Yellow Flush Blac Jamco 18H128 
24 in 171 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4893 
24іп | 173 Yellow Flush Black Jamco ^ 18H132 Deep Box Doors 
24 in 176 Yellow Flush Blac Jamco 18H140 18H127 
24 in 27 Yellow Ventilated Blac Jamco 18H108 
24 in 54 Blue, Red, Yellow | Clearview, Solid Gray Durham Mfg К4875 
60 in 24 in 187 Yellow. Flush Blac Jamco 18H137 
24 in 199 Yellow Flush Blac Jamco 18H129 
24 in 214 Yellow Flush Blac! Jamco 18H133 
24 in 230 Yellow Flush Blac! Jamco 18H141 
82 in 21 іп 136 Yellow Flush Gray Lyon 5JL49 
36 in 18 in 156 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4894 
24 in 138 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4895 
48 in 24 in 192 Blue, Red, Yellow Deep Box Gray Durham Mfg К4896 
84 in 60 in 24 in 227 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4897 
24 in 227 Yellow Flush Gray Durham Mfg 33VE46 
72 in 24 in 264 Blue, Red Flush Gray Durham Mfg К4898 
24 in 264 Yellow Deep Box Gray Durham Mfg ЗМҮРЗ 
Super Duty 
36 in 36 in 20in 96 Yellow Flush Dark Gray Strong Hold  40V703 
48 in 24 in 140 Yellow. Flush Dark Gray Strong Hold  40V705 
42 in 36 in 20 in 124 Yellow. Flush Dark Gray Strong Hold  40V704 
48 in 24 in 180 Yellow Flush Dark Gray Strong Hold  40V706 
24 in 30 Blue, Red, Yellow Ventilated Gray Durham Mfg К4945 
36 in 24 in 94 Yellow Flush Dark Gray Strong Hold  40V702 
24 in 126 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4903 
24 in 126 Yellow Flush Gray Strong Hold 3THT3 
24 in 42 Blue, Red, Yellow Ventilated Gray Durham Mfg К4946 
78 in 48 in 24 in 162 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg  K4904 
24 in 184 Yellow Flush Gray Strong Hold = 3THT4 
24 in 192 Yellow Flush Gray Durham Mfg 33VE40 
60 in 24 in 54 Blue, Red, Yellow Ventilated Gray Durham Mfg К4947 
24 in 198 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4905 
72in 24іп | 240 Blue, Red, Yellow Flush Gray Durham Mfg К4906 Flush Doors 


K4903 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. == 


Bin Cabinets Details on page A1. 
No. of 
Overall Overall Overall > CHOOSE: No. of Door Item 
Height Width Пері! No. of Bins Bin Color Shelves Shelves Door Type Brand No. 
With Half-Shelves 
Super Duty 
36 in 24 in 60 Yellow 4 0 Flush, Solid Durham Mfg 33/Е42 
78 in 48 in 24 in 156 Yellow 4 0 Flush Durham Mfg 33/Е44 
24 in 165 Yellow 4 0 Flush Strong Hold 3THT7 
With Shelves 
Heavy Duty 
72 in 36 in 24 in 102 Blue, Red, Yellow 3 0 Flush Durham Mfg K4918 
48 in 24 in 138 Blue, Red, Yellow 3 0 Flush Durham Mfg К4919 
Extra-Heavy Duty 
36 іп 24 in 48 Yellow 2 6 Deep Box Durham Mfg 33VE22 
18 in 14 Blue, Red, Yellow 2 0 Solid Durham Mfg К4908 
18 in 15 Blue, Red, Yellow 2 0 Ventilated Durham Mfg K4948 
18 in 18 Blue, Red, Yellow 2 0 Ventilated Durham Mfg К4949 
36 in 24 in 15 Blue, Red, Yellow 2 0 Ventilated Durham Mfg K4950 
24 in 48 Yellow 10 6 Deep Box Durham Mfg — 33VE23 
а 24 in 64 Blue, Red, Yellow 8 6 Deep Box Durham Mfg K4909 
With Half Shelves 24 in 96 Blue, Red, Yellow | — 4 0 Deep Box Durham Mfg К4910 
3THT7 72 in 24 in 102 Blue, Red, Yellow 3 0 Flush Durham Mfg К4911 
18 in 24 Blue 2 0 Ventilated Durham Mfg — 36FA12 
24 іп 6 Blue, Red, Yellow. 3 0 Ventilated Durham Mfg К4951 
24 in 72 Yellow 10 6 Deep Box Durham Mfg 33/Е28 
48 in 24 in 84 Blue, Red, Yellow 8 6 Deep Box Durham Mfg К4912 
24 іп 114 Yellow 6 6 Deep Box Durham Mfg — 33VE26 
24 in 128 Blue, Red, Yellow 4 0 Deep Box Durham Mfg K4913 
24 in 138 Blue, Red, Yellow 3 0 Flush Durham Mfg K4914 
36 in 24 in 16 Yellow 3 0 Solid Durham Mfg — 33VE21 
With 78in — 48in  24in 137 Blue, Red, Yellow 3 0 Flush Durham Mig — K4915 
Shelves боп - 24in 185 Yellow 3 0 Flush Durham Mfg — 33VE45 
K4920 24 in 185 Blue, Red, Yellow 3 0 Flush Durham Mfg К4916 
84 in 72 in 24 in 212 Blue, Red 3 0 Flush Durham Mfg K4917 
24 in 212 Yellow 3 0 Deep Box Durham Mfg  3NYP4 
Super Duty 
24 in 6 Blue, Red 3 0 Ventilated Durham Mfg K4952 
24 in 60 Blue, Red, Yellow 8 6 Flush Durham Mfg K4920 
с 24 in 96 Blue, Red 4 6 Flush Durham Mfg K4921 
DURHAMMFG 24 in 96 Yellow 4 0 Flush Strong Hold — 3THT1 
А 24 in 96 Yellow 4 6 Flush Durham Mfg — 33VE35 
ж ани 24 in 102 Blue, Red, Yellow 3 0 Flush Durham Mfg К4922 
Stron Hold 36 in 24 in 108 Yellow 3 0 Flush Durham Mfg 33VE32 
»trongr:o 24 in 120 Blue, Red, Yellow 4 0 Flush Durham Mfg К4923 
= = = 24 in 134 Blue, Red, Yellow 4 0 Flush Durham Mfg K4924 
Hanging Bin Gabinets 24 in 164 Yellow 3 0 Flush Strong Hold — 3THT5 
- 36 іп 12 Yellow 10 6 Deep Box, Solid Durham Mfg — 33VE36 
with Shelves 36 in 24 Yellow 4 0 DeepBox Durham Mfg — 33VE39 
а 78 in 36 in 36 Yellow 2 0 Deep Box Durham Mfg — 33VE34 
= Gray cabinet color 36 in 36 Yellow 4 0 Deep Box Durham Mfg 33VE43 
i i i i 24 in 6 Yellow 3 0 Ventilated Durham Mfg K4952 
Durable steel cabinets are available in a variety of 24 in 18 Blue, Red, Yellow 3 0 Ventilated Durham Mfg K4953 
configurations with louvered panels to hold poly- 24 in 24 Blue, Red, Yellow | — 2 0 Ventilated Durham Mfg — K4954 
propylene bins and horizontal adjustable shelves to 48 in A in a Blue, Red, Yellow : g Flush штат Mfg KoT 
j i i in ellow usi trong Hol 
hold larger items. Select cabinets offer shelves in 24in 144 Yellow 4 0 Flush Durham Mfg — 33VE31 
the door as well as in the interior. 24 in 164 Yellow 3 0 Flush Strong Hold — 3THT6 
Cabinets with half-shelves have a vertically 60 in 24 in 156 Blue, Red, Yellow 3 0 Flush Durham Mfg K4929 
n f Н Н К 36 in 188 Yellow 2 0 Flush Strong Hold — 40V698 
divided interior offering half bins and half shelves - 24 in 192 Blue, Red, Yellow 3 0 Flush Durham Mfg — K4931 
for convenient storage. сет 24 in 199 Yellow 1 0 Flush Strong Hold — 40V692 
Eum si 
YT. p x MM DURHAM MFG 
Stronghold Est. 1922 
ге 
— Hanging Bin Cabinets with Shelves & Drawers 
аз = Gray cabinet color 
Corrosion- — Standard steel cabinets are available in a variety of configurations with louvered panels to hold rows of 
Resistant =” polypropylene bins, drawers to keep loose items contained, and adjustable horizontal shelves to provide 
2RNF2 an flat storage for larger items. 
= Corrosion-resistant cabinet is stainless steel to resist rusting in damp or humid environments. 
— Overall Overall Overall | No. > CHOOSE: No. of No. of Door Мо. of Item 
Height Width Depth | of Bins Bin Color Shelves Shelves Drawers Door Type Brand No. 
ач Corrosion-Resistant Bin Cabinets with Shelves & Drawers 
= Ѕирег Ошу 
= 78 in 36 in 24 in 110 Yellow 1 0 4 Flush Strong Hold — 2RNF2 
е Standard Bin Cabinets with Shelves & Drawers 
_Extra-Heavy Duty 
36 in 24 in 52 Blue, Red, Yellow 13 12 4 Deep Box Durham Mfg К4933 
36 in 24 in 52 Blue, Red, Yellow 13 12 4 Flush Durham Mfg К4932 
36 in 24 in 58 Blue, Red, Yellow 13 12 4 Deep Box Durham Mfg — K4935 
72in 36 in 24 in 58 Blue, Red, Yellow 13 12 4 Flush Durham Mfg К4934 
36 in 24 in 69 Blue, Red, Yellow 13 12 4 Deep Box Durham Mfg — K4936 
36 in 24 in T2 Blue, Red 13 12 4 Deep Вох Durham Mfg К4937 
36 in 24 in 156 Blue, Red, Yellow 2 0 0 Flush Durham Mfg К4938 
48 in 24 in 72 Yellow 13 12 Deep Вох Durham Mfg 1UBJ5 
K4939 78 in 48 in 24 in 69 Blue, Red, Yellow 13 12 4 Deep Box Durham Mfg — K4939 
48 in 24 in 72 Blue, Red, Yellow 13 12 4 Flush Durham Mfg К4940 
Super Duty | 
36 in 24 іп 110 Yellow 1 0 4 Flush Strong Hold 40/695 
36 in 24 in 111 Yellow 1 0 4 Flush Strong Hold — 2RNF1 
78 in 36 in 24 in 120 Yellow 1 0 4 Flush Durham Mfg — 33VE37 
48 in 24 in 48 Yellow 3 0 Т Flush Strong Hold 40697 
48 in 24 in 144 Yellow 4 0 4 Flush Strong Hold 40/696 
60 in 36 in 78 Yellow. 2 0 4 Flush Durham Mfg — 33VE41 
1282 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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40V694 
(Contents not included.) 


Sig DURHAM MFG’ mx 
ali StrongHold 


Greene Manufacturing, Inc. 


Hanging Bin Cabinets with Pegboards 


= Gray cabinet color items. Adjustable shelves provide flat 

= Two interior shelves storage for larger items. Upper back 
Steel cabinets have louvered panels panel has pegboard that accepts hooks 
that hold rows of plastic bins for and other compatible accessories to 
storing and organizing loose parts and Create custom storage for tools and 


EB e 


other items. 

Overall Overall Overall No. P CHOOSE: | Door Item 
Height Width Depth | of Bins Bin Color Type Brand No. 
Heavy Duty 

Greene 
84 in 48 in 24 in 62 Yellow Flush Manufacturing, 40LF25 

Inc. 
Extra-Heavy Duty 
72in 36 in 24 in 96 Blue Red, | Hush — DurhamMfg — K4941 
Super Duty 
78 in 48 in 24 in 144 Yellow Flush Strong Hold 40/694 


22a 
жс 
dumm 
таза 
жақ 
CE 
aay 
NON 
m mm 
DURS 


Est. 1922 
Hanging Bin Cabinets with 
Pigeonhole Compartments 


= Heavy duty compartments that are ideal for 

» Flush doors sorting and organizing small parts and 
= Gray cabinet color uniformly shaped items. Both doors 
Steel cabinets have an interior are louvered to accommodate plastic 


composed of 112 pigeonhole bins for additional storage. 


Overall Overall Overall P CHOOSE: Item 
Height Width Depth No. of Bins Bin Color No. 
72in 36 in 24 in 96 Blue, Red, Yellow K4907 


Sign in to 


to see YOUR Pricing and 


SHELVING & STORAGE 
Bin Cabinets 


For more info about cabinet duty ratings, see page 1260. 


Without Shelves 
K4881 


With Shelves 
K4886 


Est. 1922 
Mobile Hanging Bin Cabinets 


= Units with shelves have interiors are available without shelves 
2 full-width shelves to accommodate bins only or with 
= Gray cabinet color shelves for a combination of bins and 
Sturdy steel cabinets are mounted on shelves for storing small and large 
four 6" casters so they can easily be items. Doors do not accommodate 
moved from one location to another. hanging bins. Ideal when parts are 
Convenient side handle helps when used in multiple areas of a facility, or 
pushing or pulling the unit. Cabinet when floor plans change frequently. 
EXTRA- 


HEAVY | HEAVY | SUPER 
DUTY | DUTY | DUTY 
Overall Overall Overall No. > CHOOSE: Door Item Item Item 
Height Width Depth ofBins Віп Color Type No. No. No. 
Without Shelves 
36in — 24in 30 Ped Blue, боја | Kag78 | K4876 | K4880 
80 in 
А i Red, Blue, А 
48 п 24in 42 eo, Blu Solid | K4879 | K4877 | K4881 
With Shelves 
Жі  24in 12 Red Blue. су | — | k4882 | K4886 
Boin — am in 1a "e0 Bue, goid | kasaa | kasas | кават 
Yellow 
- А Red, Blue, 
81 in 36 in 24 іп 12 Yellow Flush K4885 — — 


SHELVING & STORAGE 
Bin Cabinets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


StrongHold 


Space-Saving Shallow Bin Cabinets 


a Dark gray cabinet color 

Heavy-duty steel cabinets save space in tight areas with a narrow depth, 
slim body design. Cabinet interior is fully composed of bin storage. Solid 
doors do not accommodate bins. 


Overall Overall Overall Item 
Height Width Depth No. of Bins Bin Color Ооог Type No. 
72 in 48 in 10in 187 Yellow Solid 40V713 
QUANTUM™ 


STORAGE 
SYSTEMS 


High-Visibility Sloped-Shelf Bin Cabinets 


= Gray cabinet color 


Interior shelves are sloped forward to present bins at an angle, allowing users 
to view bins' contents more easily. Provides quick and easy access to frequently 
used items. Solid doors do not accommodate bins. 


Overall Overall Overall Item 
Height Width Depth No. of Bins — Bin Color Door Type No. 
18 in 36 in 18 in 72 Yellow Solid 9DZ03 
1284 GRAINGER. Find even 
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Without Shelves 
8FYW7 


16 Shelves 
1UBK4 


DURHAM MFG Јат гач 
Est. 1922 StrongHold 


Stationary Customizable Bin Cabinets 


= Bins sold separately for a customized cabinet 

Rugged steel cabinets without bins allow user to configure cabinet to meet 
specific needs. Units are available with louvered panels to accommodate bins 
only or with a combination of louvered panels to accommodate bins as well as 
shelves for flexible storage options. 

Flush doors have louvered panels to hang bins on the door's interior side for 
additional storage. 

Deep Box doors have extra depth for strength and rigidity. Louvered panels on 
the door allow hanging larger bins for additional storage. 


Overall Overall Overall No. of Cabinet Item 
Height — Width Depth Поог Туре — Shelves Color Brand No. 
Customizable Bin Cabinets 
Extra-Heavy Duty 
72 in 18 in Solid 0 Gray Durham Mfg 8FYW7 
36 in 24 in Deep Box 1 Black Jamco 18H190 
24 іп Deep Box 1 Black Jamco 18H183 
82 in 48 in 24 in Deep Box 1 Black Jamco 18H191 
24 in Deep Box 1 Black Jamco 18H184 
60 in 24 in Deep Box 1 Black Jamco 18H192 
24 in Deep Box 1 Black Jamco 18H185 
Super Duty 
78 in 36 in 24 in Flush 0 Dark Gray — Strong Hold — 40V690 
48 in 24 in Solid 0 Dark Gray — Strong Hold — 40V691 
Customizable Bin Cabinets with Shelves 
Extra-Heavy Duty 
36 in 24 in Deep Box 16 Gray Durham Mfg — 1UBK4 
72in 48 in 24 in Deep Box 16 Gray Durham Mfg — 1UBJ9 
24 in Deep Box 16 Gray Durham Mfg — 33VE27 
36 in 24 in Deep Box 16 Black Jamco 18H164 
78 in 48 in 24 in Deep Box 16 Black Jamco 18H165 
60 in 24 in Deep Box 16 Black Jamco 18H166 
84 in 48 in 24 in Deep Box 18 Gray Durham Mfg — 1UBJ4 
Super Duty 
78 in 36 in 24 in Flush 4 Dark Gray Strong Hold — 40V688 
48 in 24 in Flush 4 Dark Gray — Strong Hold — 40V689 


on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SHELVING & STORAGE 
Bin Shelving 


Overall Overall No. 
Width Height ої Bins 
With Closed-Front Drawer Bins 
7 Shelves 


Brand 


36 Quantum 


36in  39in - Quantum 
54 Quantum 
10 Shelves " 
Е д uantum 
36in  39in 54 Quantum 
13 Shelves - 
36 Quantum 
48 Quantum 
36in  75in 72 Quantum 
90 Quantum 
108 Quantum 
19 Shelves 
36in Т5іп 108 Quantum 
With Open-Front Hang and Stack Bins 
6 Shelves 
10 Quantum 
Quantum 
36in 75 in 12 Quantum 
15 Quantum 
М Quantum 
42 in 10 Quantum 
7 Shelves 
36in  75in 24 Quantum 
8 Shelves 
14 Quantum 
36in  75in 21 Quantum 
Quantum 
28 Quantum 


With Open-Front Indicator Bins 
13 Shelves 


А А 60 Akro-Mils 
36in  79in — 96 —Akro-Mils 
With Open-Front Shelf Bins 
4 Shelves 
3 Quan um 
3 А uantum 
36in  39in 15 Quantum 
24 Quantum 
5 Shelves 
12 Quan um 
i i 16 uantum 
36in  39in 20 Quantum 
32 Quantum 
7 Shelves 
18 Quantum 
24 Quantum 
| . Quantum 
36in 391Іп 30 Quantum 
48 Quantum 
72 Quantum 
8 Shelves 
21 Quantum 
; ; 28 Quantum 
36in  75in 35 Quantum 
| 56 Quantum 
10 Shelves р 
27 Quan um 
; ; 36 uantum 
Зет Пп 45 Quantum 
72 Quantum 
13 Shelves А 
36 Quantum 
48 Quantum 
36in 75іп 60 Quantum 


96 Quantum 


144 Quantum 
With Open-Front Stacking Bins 
6 Shelves 


10 Quantum 


42in 75in 
15 Quantum 
7 Shelves 
42in  75in 16 Quantum 
8 Shelves 
42in  75in 21 Quantum 
10 Shelves 
42in  75in 27 Quantum 
Overall Overall 
Width Height 
Without Bins 
8 Shelves 
42 in 75 in 
13 Shelves 
| 75in 
36 in 79 in 
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12 in D OVERALL 


Whole 
Кет — Unit Load P CHOOSE: Item 
No. Capacity Bin Color No. 
E7214 2.40016 Blue, Red E7216 
E7214 400 Ib Gray, Yellow —_ 
— — — E7217 
E7215 Blue, Gray, Red — 
E7214 40001 Yellow = 
E6883 Gray Red, Yellow — 
E6884 5,200 lb lue, Gray E6888 
D5587 Blue, Gray, Red, Yellow | D5599 
= =_ = D5601 
D5586 5,200 Ib Blue, Gray, Red, Yellow |05598 
E6887 7,600 Ib Yellow — 
— — E1504 
= = F1496 
— = = E1495 
— — E1502 
E = E1494 
= — F1001 
E1499 2,800 Ib Black, Blue, Red E1503 
Black, Blue, Green, = 
E1500 3,200 Ib Red, Yellow 
— — — E1501 
E1497 Black, Blue, Ivory, Yellow |  — 
E1498 3200 1b Blue, Green, Ivory, 
Red, Yellow 
K6926 єр,  Black/Red, Blue/Orange K5256 
K6927 ? Black/Red, Blue/Orange 45MV90 
H2214 Blue, Red, Yellow G7425 
G7417 1.600 Ib Blue, Red, Yellow G7424 
67416 ы Blue, Red, Yellow — 
G7415 Blue, Red, Yellow G7422 
G6985 Blue, Red, Yellow G6993 
G6984 2.000 Ib Blue, Red, Yellow G6992 
G6983 ) Blue, Red, Yellow 66991 
66982 Blue, Red, Yellow 66990 
Е1514 Blue, Red, е ow E1525 
2,800 Ib Black, Blue, Green, 
E1513 Ivory, Red, Yellow E1524 
= - Black, Blue, G E1824 
ack, Blue, Green, 
E1512 vor Red, Ye ow E1523 
2,800 Ib ack, Blue, Green, 
E1511 Red, Yellow E1522 
E1510 Blue, Green, Yellow — 
G7421 Blue, Clear, Red, Yellow | G7428 
G7420 3.200 Ib Blue, Clear, Red, Yellow | H2213 
G7419 : Blue, Clear 67427 
67418 Blue, Clear 67426 
66989 Blue, Red, Yellow 66997 
66988 4.000 Ib Blue, Red, Yellow 66996 
66987 4 Blue, Red, Yellow 66995 
66986 Blue, Red, Yellow 66994 
E1509 plue, Green, Ivory E1520 
ack, Blue, Green, 
E1508 vor Red, Yellow E1517 
ack, Blue, Green, 
E1507 5,200 Ib Ivory, Red, Yellow E1516 
Black, Blue, Green, 
E1506 Ivory, Red, Yellow E1515 
E1505 Blue, Green — 
= u = E1531 
= = E1530 
— — — D5571 
— — — E1529 
— — — E1528 
12 in D OVERALL 
Item Whole Unit 
Brand No. Load Capacity 
Quantum — — 
Quantum 8DDC3 5,200 Ib 
А 66001 6,500 Ib 
ARro:Mils 96С55 6,500 Ib 


18 in D OVERALL 


Whole 
Unit Load > CHOOSE: 
Capacity Bin Color 
2,400 Ib Yellow 
400 Ib Blue 
Blue, Gray, Red, Yellow 
Blue, Gray, Red, Yellow 
5,200 Ib Blue, Gray, Red, Yellow 
Blue, Gray, Red, Yellow 
Black, Blue, Green, 
2,400 lb Red, Yel ow 
Blue, Gray 
A001. Blue, Red 
Black, Blue, 
2,400 Ib Ivory, Yellow 
Blue, Gray, Red 
400 Ib Blue, Gray 


b Black, Blue, Green, 
Red, Yellow 


Blue, Green, 
3,200 Ib Red, Yellow 
Black/Red, Blue/Orange 
7:1501 Black/Red 
Blue, Red 
1,600 Ib Blue, Yellow 
1,600 Ib Blue, Yellow 
Blue, Red, Yellow 
Blue, Yellow 
2,000 Ib Blue, Red 
Blue, Yellow 
Black, Green 
400 Ib Black, Blue, Green 
2,400 Ib Ivory, Red, Yellow 
Blue, Green, Yellow 
400 Ib Black, Blue, 
Red, Yellow 
Blue, Clear 
Blue, Clear, Red 
3,200 Ib Clear, Yellow 
Blue, Clear 
Blue, Red, Yellow 
Blue, Red, Yellow 
4,000 lb — gie. Red, Yellow 
Blue, Red, Yellow 
Blue, Yellow 
Blue, Yellow 
520010 рие, Red, Yellow 
Blue, Ivory, Red 
Blue, Green, 
2,100 Ib Red, Yellow 
Blue, Green 
Blue, Green, 
24500 Red, Yellow 
Blue, Green, 
2,800 Ib Red, Yellow 
Blue, Green, 
3,500 Ib Red, Yellow 
18 in D OVERALL 
Item Whole Unit 
No. Load Capacity 
1VH79 — 
8DFJ4 5,200 Ib 
6GDF2 — 
8PJC1 7,150 Ib 


6 Shelf with 
Hang and 
Stack Bins 
E1502 


e = 


13 Shelves A 
with Indicator f 
Bins 4 
K5256 r 


Б 


1—1 


ES AKPIO-MILS: 


QUANTUM" 
STORAGE 
SYSTEMS 


Stationary Bin Shelving 

= Gray steel frames 

Metal units have multiple shelves that hold rows 
of plastic bins for separating and organizing parts, 
tools, and other items for quick access. Use for 
sorting and storing items in garages, supply rooms, 
and warehouses. 

Closed-Front Drawer Bins—Drawer-style bins 
have four walls of equal height and smoothly slide 
in and out between shelves. Keep items securely 
contained and dust free. Shelving units have side 
panels to keep out dust and dirt. 

Open-Front Hang and Stack Bins—Open 
hopper front with a lip. Back and side grips for 
easy handling. Can hang from rails or louvered 
panels and are stackable. 

Open-Front Indicator Bins—Two-color bins 
have one brightly colored side so bins can be 
rotated to see at a glance when items have low 
inventory and need to be restocked. 

Open-Front Shelf Bins—Raised front opening 
keeps items contained. Stackable. 

Open-Front Stacking Bins—Heavy-duty bins 
with reinforced walls can hold large or heavy parts. 
Open hopper front. 

Without Bins—Order bins separately to select 
the desired color, style, and quantity, starting on 


page 1291. 
1285 


SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. eT 
Pick Racks Details on page A1. Е E 


amco zz 
z fs TAKRO-MILS 


QUANTUM™ 
STORAGE 
SYSTEMS 


Stationary Pick Racks 


= 36"W Drawer Bins—Drawer-style bins with four walls 
= Gray steel frames of equal height to keep items securely contained. 
Sturdy freestanding racks have sloped shelving to Drawers can be easily removed to refill or carry to 
hold multiple rows of plastic bins. Angled shelves another location. 
keep items at the front of the bin for clear visibility Shelf Bins—Raised front opening keeps items 
and easy access to contents. contained while allowing easy access. Stackable. 
к : ы 1-Sided—wnits can stand flat against a wall to Without Bins—Order bins separately to select the 
1-Sided with Drawer Bins ; Bj к n 
F1586 Save space. desired color, style, and quantity of compatible bins 
2-Sided—Units have shelves on both sides for for specific applications. 


more storage capacity and to allow access to items 
from either side. 


Overall Overall > CHOOSE: Whole Unit Item 
Depth Height Мо. of Bins Bin Color Load Capacity Brand No. 
1-Sided with Bins 
Shelf Bins 
9 Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 250 Ib Quantum E1543 
12 Black, Blue, Red, Yellow _ 250 Ib Quantum E1542 
21 in 15 Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 250 Ib Quantum E1541 
24 Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 250 Ib Quantum E1540 
36 Black, Blue, Red, Yellow 250 Ib Quantum E1539 
9 Blue, Red, Yellow 250 Ib Quantum G7015 
97 in 12 Blue, Red, Yellow 250 Ib Quantum G7014 
15 Blue, Red, Yellow 250 Ib Quantum G7013 
24 Blue, Red, Yellow 250 Ib Quantum G7012 
12in 24 Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 400 Ib Quantum E1548 
32 Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 400 Ib Quantum E1547 
60 in 40 Black, Blue, Clear, Green, Ivory, Red, Yellow 400 Ib Quantum E1546 
64 Black, Blue, Clear, Ivory, Red, Yellow 400 Ib Quantum E1545 
96 Blue, Clear, Green, Red, Yellow 400 Ib Quantum E1544 
24 Blue, Red, Yellow 400 Ib Quantum G7019 
32 Blue, Red, Yellow 400 Ib Quantum G7018 
64 in 40 Blue, Clear, Red, Yellow 400 Ib Quantum G7017 
64 Blue, Red, Yellow 400 Ib Quantum G7016 
_ 64 Clear, Yellow 400 Ib Quantum K6928 
Drawer Bins И EN 
2 x " i 21in 18 Blue, Gray, Red, Yellow 250 Ib uantum F1586 
2-Sided with Shelf Bins 12in 60 in 48 Blue, Gray, Yellow 400 Ib Quantum J0327 
E1549 2-Sided with Bins 
Shelf Bins 
48 Black, Clear, Ivory, Yellow 800 Ib Quantum E1553 
60 in 128 Black, Blue, Clear 800 Ib Quantum E1550 
144 Gray, Red 800 Ib Quantum K6931 
24 in 192 Green 800 Ib Quantum E1549 
48 Blue 800 Ib Quantum G7011 
64 Blue, Red, Yellow 800 Ib Quantum G7010 
64 in 80 “Blue, Yellow 800 Ib Quantum G7009 
128 Blue, Red, Yellow 800 Ib. Quantum G7008 
30 in - 58 Yellow 2,000 Ib Jamco 16C713 
66 in 58 Yellow — 2,000 Ib Jamco 166698 
48 Blue, Red, Yellow 800 Ib Quantum K6932 
60 in 64 Green 800 Ib Quantum 493660 
36 in 80 Blue, Clear, Green 800 Ib Quantum K6933 
96 Gray 800 Ib Quantum 493683 
64 in 80 Blue, Red 800 Ib Quantum K6929 
m 128 Red, Yellow 800 Ib Quantum K6930 
Drawer Bins O км 
24 іп 60 in 96 Blue, Gray, Red, Yellow 800 Ib Quantum J0326 
Overall Overall Item 
Depth Height Whole Unit Load Capacity Brand No. 
1-Sided Without Bins Б - 2 EX 
12 in 25 in 150 Ib Akro-Mils 2RV76 
M Ш ш Шеш a 
А z 1 іп ro-Mils 
2-Sided Without Bins 2-Sided Without Bins z Хр E 
39H620 24 іп 6D in І 80016 Akro-Mils 2RV77 
36 in 1,800 Ib Akro-Mils 39H620 


QUANTUM 
STORAGE 
SYSTEMS 


Mobile Pick Racks 

= 36"W Drawer Bins—Drawer-style bins have four 

= Gray steel frames walls of equal height to keep items securely 

Racks are mounted on four casters so they can contained. Drawers can be easily removed to 
be easily moved from one location to another. refill or carry to another location. 

Ideal when items are used in multiple areas Shelf Bins—Raised front opening keeps 

of a facility or floor plans change frequently. items contained while allowing easy access. 

Racks are 2-sided with shelves on both sides Stackable. 

to allow access to items from either side. 


Overall Overall > CHOOSE: Whole Unit No. of Item 
Depth Height Мо. of Bins Bin Color Load Capacity Shelves Brand No. 
‘Drawer Bins | i Е muy IE E 

24 in 60 in 96 Blue, Gray, Red, Yellow 800 Ib 16 Quantum ./0326 
With Drawer Bins Shelf Bins Shelf Bins — 7 me E 
J0326 16С698 30 in 66 in 58 Yellow 2,000 Ib 6 Jamco 166698 

1286 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Bin Rail Racks 


Em amm ™ 
75 QUANTUM 
ERES . STORAGE шан - 
StrongHold SYSTEMS KRO-MILS Е 


P 


Stationary Bin Rail Racks 


= Gray steel frames 

Freestanding frames have horizontal steel rails for hanging rows of 
compatible bins to store and organize small parts and items for easy 
access. Rail racks can accommodate bins of different depths and sizes 
on each rail offering flexibility as storage needs change. 
1-Sided—Units can stand flat against a wall to save space. 
2-Sided—Bins can hang on both sides of rail for more storage capacity 
and to allow access to items from either side. 

Without Bins—Order bins separately to select the desired color, style, 
and quantity of compatible bins for specific applications. 


ТГ 


7” 


Whole 
Overall Overall No. > CHOOSE: Unit Load Item { 
. Depth ^ Height _ of Bins Bin Color Capacity Brand No. 1-Sided 2-Sided 
1-Sided With Hang and Stack Bins ] р i i i : 
14in — 75in 210 Blue 210019 Strong Hold 40V714 күрен ru 
; Black, Blue, Clear, Green, 
54 in 24 vory, Red, Yellow 600 Ib Quantum F1613 
; Black, Blue, Clear, Green, 
‘ih 54 in 46 vory, Red, Yellow 600 Ib Quantum E1534 
А Black, Blue, Clear, Green, 
54 in 48 vory, Red, Yellow 600 Ib Quantum E1532 
; Black, Blue, Clear, Green, 
54 in 96 vory, Red, Yellow 600 Ib Quantum F1609 
i ; Black, Blue, Clear, Green, 
20in 54 in 96 vory, Red, Yellow 1,600 Ib Quantum E1536 
н Black, Blue, Green, 
zain 54 in 12 vory, Red, Yellow 600 Ib Quantum F1614 
i Black, Blue, Green, 
f 54 in 96 vory, Red, Yellow 600 Ib Quantum F1608 
2-Sided With Hang and Stack Bins 
i Black, Blue, Clear, Green, 
bomi 54 in 48 vory, Red, Yellow 1,600 Ib Quantum E1537 
i Black, Blue, Clear, Green, 
54 іп 192 vory, Red, Yellow 1,600 Ib Quan um E1535 
30 in 54 in 48 Clear 500 Ib Akro-Mils 40К462 
Overall Overall Whole Unit Item 
Depth Height Load Capacity Brand No. 
_1-Sided Without Bins бы w] 
15in 54 in 600 Ib Quantum 337143 
54 іп 600 Ib Quantum 337141 
36 in 54 in 250 Ib Akro-Mils 3AA11 
_2-Sided Without Bins | 2-Sided 
20 in 54 in 1,600 Ib Quantum 337142 Without Bins 
54 in 1,600 Ib Quantum 337140 5YM90 
36 in 54 in 500 Ib Akro-Mils 5YM90 | 


жж] QUANTUM " 
ы = -— : STORAGE 
Stronghold SYSTEMS 


Mobile Bin Rail Racks 


= 2-sided 

= Hang and stack bins included 

= Gray steel frames 

Racks are mounted on four casters so they can be 
easily moved from one location to another. Ideal 
when items are used in multiple areas of a facility 
or floor plans change frequently. Sturdy frames have 
horizontal steel rails for hanging rows of compatible 
bins to store and organize small parts and items for 
easy access. Bins can hang from both sides of the 
rail to allow access to items from either side. 


40V717 


Overall Overall Overall No. Number > CHOOSE: Whole Unit Item 
Width Depth Height of Bins of Rails Bin Depth Bin Color Load Capacity _ Brand . No. 
24 12 14% in Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 1,000 Ib Quantum F1605 

48 12 10 3⁄4 in Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 1,000 Ib Quantum F1603 

48 12 14% in Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 1,000 Ib Quantum F1604 

20 in 36 in 53 in 48 16 10 76 in Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 1,000 Ib Quantum F1602 
96 16 7%in Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 1,000 Ib Quantum F1601 

192 12 5% in Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 1,000 Ib Quantum F1599 
= _ 192 12 7% in Black, Blue, Green, Ivory, Red, Yellow 1,000 Ib Quantum Е1600 
37 іп 28 in 48 in 40 5 14% in Yellow 1,200 Ib Strong Hold 40V717 
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SHELVING & STORAGE 
Wire Bin Shelving 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Overall Overall > CHOOSE: Whole Unit Item 
Width Depth No. of Bins Bin Color Load Capacity Brand No. 
Open-Front Giant Hopper Bins 
5 Shelves 
48 in 18 in 8 Blue, Red, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5365 
48 in 18 in 12 Blue, Red, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5364 
7 Shelves 
48 in 18 in 18 Blue, Red, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5363 
8 Shelves 
36 in 24 in 28 Clear 2,000 Ib Akro-Mils 40K507 
9 Shelves 
48 in 18 in 24 Blue, Red, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5362 
Open-Front Hang and Stack Bins 
4 Shelves 
36 in 14 іп 18 Black, Blue, Clear, Gray, Red, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5521 
36 in 14in 36 Black, Blue, Clear, Gray, Red, Stone, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5519 
5 Shelves 
36 in 18 in 8 Blue, Red 800 Ib Quantum E3964 
36 in 18 in 9 Black, Blue, Clear, Gray, Red, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5367 
36 in 18 in 10 Blue, Gray, Red 4,000 Ib Quantum F1593 
i 36 in 18 in 12 Blue, Clear 4,000 Ib Quantum F1590 
dis ailing Bina 42 in 18 in 8 Blue, Clear, Red 800 Ib Quantum  F1591 
42 in 24 in 8 Clear 4,000 Ib Quantum 6GAR4 
р5365 42 in 30 in 8 Blue, Yellow 600 Ib Quantum D5607 
6 Shelves 
36 in 18in 15 Gray, Ivory, Red 4,800 Ib Quantum G7064 
36 in 18 in 20 Black, Blue, Gray, Yellow 4,800 Ib Quantum E3963 
36 in 24 in 10 Clear, Yellow 4,800 Ib Quantum D5605 
36 in 24in 13 Clear 4,800 Ib Quantum 6GAR3 
36 in 24 in 15 Clear 4,800 Ib Quantum 6GAR1 
36 in 30 in 13 Blue, Red, Yellow 4,800 Ib Quantum D5606 
48 in 18 in 16 Black, Blue, Gray, Red, Yellow 4,800 Ib Quantum H7038 
48 in 18in 24 Black, Blue, Clear, Gray, Red, Stone, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5366 
48 in 24 in 16 Blue, Red, Yellow 4,800 Ib Quantum H7037 
7 Shelves 
36 in 24 in 20 Blue, Clear, Yellow 5,600 Ib Quantum D5604 
36 in 24 in 24 Clear 5,600 Ib Quantum 6GAP9 
8 Shelves 
36 in 12 іп 28 Blue, Gray, Yellow 6,400 Ib Quantum G7065 
36 in 14 іп 14 Black, Blue, Yellow 6,400 Ib Quantum G7067 
36 in 14 іп 28 Blue, Red, Yellow 6,400 Ib Quantum 67066 
36 іп 18 in 21 Blue 6,400 Ib Quantum 332212 
36 in 24 in 24 Clear 6,400 Ib Quantum 6GAP8 
Open-Front Indicator Bins 
12 Shelves 
36 in 14 in 60 Black/Red 2,000 Ib Akro-Mils 45MV94 
36 in 14 іп 96 Black/Red 2,000 Ib Akro-Mils 45MV93 
36 in 18in 60 Black/Red, Blue/Orange 6,600 Ib Akro-Mils K6934 
36 in 18 in 96 Black/Red, Blue/Orange 6,600 Ib Akro-Mils K6935 
Open-Front Shelf Bins 
, 8 Shelves 
6 Shelves with 24 in 36 in 21 Blue 6,400 Ib Quantum | 493653 
Hang-and-Stack Bins 24 іп 36 in 21 Clear 6,400 Ib. Quantum 493055 
D5366 24 in 36 in 21 Red, Yellow 6,400 Ib Quantum K6944 
36 in 12 іп 21 Black, Blue, Gray, Orange 6,400 Ib. Quantum G7070 
T QUANTUM" 36 in 12in 28 Orange 6,400 Ib. Quantum G7069 
шеш А eis 36 in 14 іп 21 Blue 6,400 Ib Quantum G7073 
AKRO-MILS SYSTEMS 36 in 14in 28 Blue 6,400 Ib Quantum | 67072 
36 in 18 in 21 Black 6,400 Ib Quantum 67076 
= = 36 in 18 in 28 Blue 6,400 Ib. Quantum G7075 
Stationary Wire 36 in 18 in 35 Gray 640010: Quantum 87074 
= = 36 in 21 in 21 Blue, lvo 6,400 Ib. Quantum G7079 
Bin Shelving 36 in 21in 24 TM 6,400 Ib Quantum — 67078 
ii 36 in 21 in 28 Blue, Orange 6,400 Ib Quantum 67077 
= 74"H 9 Shelves 
= Steel frames with chrome finish 36 in 12 in 32 Blue, Yellow 7,200 Ib. Quantum 67085 
А б EPA 36 іп 12 іп 40 Blue, Yellow 7,200 Ib Quantum G7081 
Steel wire shelving allows air, liquids, dust, and 36 in 12 in 64 Blue 7,200 Ib Quantum G7080 
debris to pass through for ventilation and to keep 36 in 18 in 32 Blue 7,200 Ib Quantum G7086 
shelves clean. Freestanding units hold multiple rows 36 п 18 in 40 Blue 7,200 Ib Quantum 67083 
d А a in 18 in 64 Red 7,200 Ib Quantum G7082 
of bins to store tools, parts, and supplies. Efficiently 12 Shelves 
utilize vertical space in supply rooms, stock rooms, жып 2 іп М BUE Bue, Reg, Yellow " 500) D Quan um 07068 
іп іп аск, Blue, Clear, Gray, Red, Yellow i uantum 
and other storage areas. 36 in 12 in 88 Black, Blue, Ivory 9,600 Ib Quantum 67060 
Open-Front Giant Hopper Bins—Heavy-duty 36 in 14in 60 Red, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils |5526 
i i 36 in 14 іп 96 Blue, Clear, Red, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5527 
bins are made to hold large, bulky, or heavyweight 36 in 1811 33 Clear 96001 Quantum —  8ECG4 
items and tools. Open hopper front for easy access 36 in {Bin 44 Black, Blue, Red 9,600 Ib Quantum E3959 
to contents. 36 in 18 in 55 Black, Blue, Gray, Red 9,600 Ib Quantum E3958 
" 36 in 18 іп 60 Blue, Red, Yellow 2,000 Ib Akro-Mils D5528 
Open-Front Hang and Stack Bins—Open 36 in 18 in 88 Red, Yellow 9,6001b Quantum E3957 
hopper front with a lip. Back and side grips for easy 36 in 18in 96 Blue, Red 2.000 Ib Akro-Mils |5529 
i i 36 in 24 in 33 Clear 9,600 Ib Quantum 6ECG8 
handling. Can hang from rails or louvered panels 36 in 24 in 55 Black, Blue, Clear 9,600 Ib Quantum G7062 
and are stackable. 48 in 24 in 48 Clear 20001b  Akro-Mils 40К522 
= i H А i 48 in 24 in 60 Clear 2,000 Ib Akro-Mils 40K523 
pani, t ео 41. 1 lor d um 48 in 24 in 66 Clear 2,000 Ib. Akro-Mils 40K521 
ghtly colore SK e so bins can Je rotated to Open-Front Stacking Bins 
see at a glance when items have low inventory and 5 Shelves 
36 in 18 in 8 Blue, Сга 2,000 Ib. Akro-Mils 03473 
need to be restocked. : : 36 in 18 in 12 Blue, Gay 2,000 Ib Akro-Mils 63472 
Open-Front Shelf Bins—Raised front opening 36 in 18in 14 Blue, Clear 2.000 Ib Akro-Mils 63474 
keeps items contained. Stackable. 48 in 18 in 9 Blue 2,000 Ib Akro-Mils G3471 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Wire Bin Shelving & Revolving Storage Bins 


S AKRO-MILS 


Mobile Wire Bin Shelving 


= 6 two-sided shelves 

= Steel frame with chrome finish 

Steel wire shelving unit is mounted on four 5" swivel casters so it can be easily 
moved from one location to another. Ideal when items are used in multiple areas 
of a facility or floor plans change frequently. 2-sided open frame allows bins to be 
accessed from either side. Includes open front plastic bins. 


Overall Overall Overall Whole Unit Item 
Width Depth Height Мо. of Bins Віп Color Load Capacity No. 
60 in 24 in 68 in 30 Beige 2,000 Ib 4KEV3 


DURHAM MFG 
Est. 1922 


Revolving Storage Bins 


58" Scoop-Bottom 28" Flat Bottom 


= Shelves rotate independently, 2 е 
even when fully loaded 

= Gray powder-coated finish 

= Easy to assemble 

Rotating steel units offer more accessibility and 

visibility to contents than standard shelving units. 

Ideal for maximizing storage in tight spaces, 

while maintaining full access to items. 

BINS DIVIDERS PANS 

Overall Number of Item Item Item 
Height Overall Dia. No. of Levels Bins per Shelf — Load Cap. per Level* Compartment WxDxH | Мо. | №. No 

Scoop-Bottom Shelves ! 
57% in 44 in 5 5 625 Ib 26 V5 in x 19 Y? in x 994 in |  4TJ66 — — 
57 V in 44 in 5 10 625 Ib 14 inx 19 72 inx 994 in | 41)67 — — 
6636 in 58 in 5 10 2,000 Ib — 18inx25 in x 11 in 4TJ72 — — 
691^ in 44 in 6 5 625 Ib 26 15 in x 19 Y? in x 894 in | 4Т/65 — — 

Flat-Bottom Shelves i 
17% іп 17 in 4 4 60 Ib 13 inx7 %inx3 %in | 1ХНК2 — — 
25% in 17 in 6 4 60 Ib 13 inx7 %inx3 %in 1XHK3 — — 
34% in 28 in 5 6 500 Ib 14 in x 12 inx 53 in 380748 494101 - 
4036 in 28 in 6 6 500 Ib 14 У in x 12 inx 59 in 96H68 494L01 — 
4136 in 17 in 10 4 60 Ib 13 inx7 Y? inx 396 in 1ХНК4 = | — 
42 in 34 in 5 5 500 Ib 21inx15inx7 in |. 9T541 494K09 |  1TFR7 
46% in 28 in 7 6 500 Ib 14 in x 12 inx 534 in 8DR05 494L01 — 
49% in 34 in 6 5 500 Ib 21 inx 15 inx7 in 9DXAO 494K99 1TFR7 
52% in 28 in 8 6 500 Ib 14 У in x 12 inx 53A in 8DR07 494L01 — 
57 in 34 in 7 5 500 Ib 21 inx 15inx7in 1XHK6 494K99 1TFR7 
59% in 28 in 9 6 500 Ib 14 in x 12 inx 534 in |. 1XHK5 494L01 — 
65% in 34 in 8 5 500 Ib 21inx15inx7 in 8TTW2 494K09 1TFR7 
65% in 28 in 10 6 500 Ib р 14 5 in x 12 inx 53 in 8DRZ1 494L01 — 
65% in 44 in 5 5.6 500 Ib, 650 Ib 28 in x 1 % in, 34 in x 1 96 in, 44 in x 1 96 in | 49H242 — — 


* Based on evenly distributed loads. 


GRAINGER CATALOGS 
Are Digital Too! 


* Choose From Our Library of Industry-Specific Catalogs 

* Browse, Download or Share Pages 

* Add Items to Your Cart and Check Out When Ready | 
* Browse now at grainger.com/catalogonline esr 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1289 


SHELVING & STORAGE 
Sectional Stacking Bin Units 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Standard Base 


Й LITTLE 
GIANT 


Sectional Stacking 
Bin Units 


Heavy-gauge welded steel units have 
rows of bin compartments stacked 
vertically. Commonly used to store and 
organize parts and hardware in indus- 
trial facilities. Units have high weight 
capacities for heavy parts, tools, and 
equipment. 

Standard Base— Freestanding units 
have a closed base to prevent dust or 


J4615 dirt from accumulating underneath. 
Pallet Base—Units have fork pockets 
Pallet Base that allow them to be lifted with a forklift 
34AV05 or pallet jack and moved without empty- 
ing the bins. 
Caster Base Caster Base—Units are mounted on 
4GVU5 4 casters and can roll to any location 
needed. Ideal when parts are used in 
mulitple areas of a facility. 
Overall Overall Overall Whole Unit P CHOOSE: Item 
Width Depth Height Compartment WxDxH Мо. of Compart. — Load Capacity Color Brand No. 
Standard Base 
5 ¥% in H Base 
9in 18% in 43% in 9 in x 18% in x 7 “in 20 1,000 Ib Blue Stackbin J4606 
13 in 37 in 48 in 7 5 inx15 ^inx6in 40 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin 44602 
36 in 37 in 7^ inx15 ^inx6in 30 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin J4600 
13in 42 in 7 %іпх15 inx6in 35 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin 44601 
54in 7 vinx 15 Y^ inx6in 45 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin J4603 
60 in 7 Yinx 15 Фіпхбіп 50 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin J4605 
43% in 9 in x 18 34 in x 7 ^in 20 1,000 Ib Gray Stackbin 14606 
15in 51 in 9 in x 1824 in x 7 іп 24 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin 14607 
58^ in 9 in x 18% in x 7 ^in 28 1,000 Ib Gray Stackbin J4608 
37 in 65 % іп 9 in x 1854 in x 7 Vin 32 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin J4609 
20 in 44 in 12 in x 20 1^ in x 9 Yin 12 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin J4610 
63 in 12 in x 20 о in x 9 Yin 18 1,000 Ib Gray Stackbin 44612 
2014 in 50% in 12 in x 20 ^ in x 9 Yin 15 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin 14611 
59М1п 12 in x 20 %inx9 Yin 18 1,000 Ib Blue Stackbin 44612 
33 in 18inx24 inx 11 in 6 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin 44613 
24 in 44 in 18 in x 24 in x 11 in 8 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin 4614 
55 in 18 in x 24 in x 11 in 10 1,000 Ib Gray, Blue Stackbin J4615 
58% in 28 in 58% in 9 in x 18% in x 7 “іп 28 1,000 Ib Blue Stackbin J4608 
Pallet Base 
3 Vs in H Base 
35% in 7 %іпх15 Yinx6in 30 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin 14627 
37% in 9 in x 18% in x 7 V^ in 20 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin J4632 
41 in 75 inx15 ^inx6in 35 3,500 Ib Gray Stackbin 4628 
3% in 46% in 15 Yinx7 Yinx6in 40 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin 4629 
50% in 9 in x 18% in x 7 “іп 28 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin J4634 
52 in 7 Vhinx15Y^inx6in 45 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin 14630 
57V in 7 Yinx 15 %inx6in 50 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin 44631 
37 in 1834 in 44 in 9 inx 1824 in x 7 іп 24 5,000 Ib Gray, Blue Stackbin 44633 
57% in 9 in x 1824 inx 7 Yin 32 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin 44635 
38 in 12 in x 20 1⁄2 in x 9 Yin 12 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin J4636 
20% in 46% in 12 in x 20 1⁄2 in x 9 іп 15 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin 14637 
55% in 12 in x 20 V» in x 9 ^ in 18 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin 4638 
35% in 18 in x 24 in x 11 in 6 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin 14639 
24 in 46 in 18 in x 24 in x 11 in 8 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin J4640 
50 in 18 in x 24 in x 11 in 10 3,500 Ib Gray, Blue Stackbin J4641 
4 in H Base 
8 in x 15 in x 12 “іп 12 2,400 Ib Gray Little Giant 34AV05 
32 in 20 in 42 in 10 ^ in x 15 in x 12 7 іп 9 2,400 Ib Gray Little Giant 34AV04 
16 in x 15 in x 12 V^ in 6 2,400 Ib Gray Little Giant 34AV03 
32inx 15 in x 12 ^ in 3 2,400 Ib Gray Little Giant 34AV02 
Caster Base 
5 ¥% in H Base 
37% in 18 in x 24 in x 11 in 6 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin J4624 
40 in 9 inx 1824 inx 7 Yin 20 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin 4616 
40% in 12 in x 20 1^ in x 9 Yin 12 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin 44621 
5% in 4874 in 18 in x 24 in x 11 in 8 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin 4625 
53% in 9 in x 18 3⁄4 in x 7 V^ in 28 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin J4618 
37 in 5854 in 12 in x 20 1 in x 9 іп 18 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin J4623 
18 in x 24 in x 11 in 10 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin 4626 
60% in 9 in x 18% in x 7 “in 32 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin 14619 
18%іп 46% in 9 inx 1824 in x 7 Yin 24 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin 44617 
2014 in 32in 12 in x 20 ^ in x 9 ^ in 9 3,600 Ib Gray, Blue Stackbin J4620 
49% in 12 in x 20 ^ in x 9 Yin 15 2,000 Ib Gray, Blue Stackbin 14622 
7 % in H Base 
8inx15inx12 % in 12 2,400 Ib Gray Little Giant 4GVU5 
: ; қ 10 1^ in x 15 in x 12 Yin 9 2,400 Ib Gra Little Giant 4GVU4 
32in 20 in 45и іп 16 in x 15 in x 12 Ye in 6 2.400 Ib Gray Little Giant 4GVU3 
32 in x 15 in x 12 V^ in 3 2,400 Ib Gray Little Giant 4GVU2 
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SHELVING & STORAGE 
Storage Bins 


BIN TYPES 

Hanging—A lip on the back of the bin allows it to hang from a rack, rail, or 
panel. 

Stacking—Bins may be placed on top of one another to save space and create 
vertical storage. 

Cross-Stacking (pg. 1292)—Compatible-sized bins can be stacked vertically 
or sideways. 

Nesting (pg. 1293)—When empty, bins slide inside each other to save space. 
Shelf (pg. 1293)—8Bins have open tops and hopper fronts. Compatible with 
shelving and pick rack systems. 

Indicator (pg. 1295) —Віпѕ are two different colors with hopper openings at 
each end. Bins can be rotated and used to identify low inventory or stock levels. 
Drawer (pg. 1295)—Bins are equal height on all 4 sides with an open top. 
Keep items contained and slide easily in and out of shelving units or pick racks. 
Hopper Front (pg. 1296)—The most common type of bin with a partially open 
front that provides easy access to contents. 


Tip-Out (pg. 1297)—Bins fit inside a frame and tilt forward for access to 
contents then tilt back inside frame when not in use. 


Selecting Storage Bins 


BIN MATERIAL 

Plastic—Can be constructed of a variety of man-made polymers and 
resins. Provide water, chemical, and rust resistance. 

Wire Mesh (pg. 1292)—Allows air, liquid, dust, and dirt to pass through 
keeping the bin clean and dry. Offers instant visibility to contents. 
Corrugated (pg. 1294)—Lightweight, inexpensive cardboard bins 
usually ship unassembled. 

ESD (Electrostatic Discharge) Static-Control (pg. 1294)—Made 
with a conductive material that dissipates static energy and reduces the 
amount of electrostatic energy passed through the container to the items. 
Used for storing sensitive electrical equipment and components. 
Recycled Plastic (pg. 1295)—Contain the minimum amount of post- 
consumer materials to qualify for green initiative applications, including 
reducing a business's carbon footprint or adapting to federal and state 
regulations. 

Steel (pg. 1295)—Provides strength and rust resistance. Suited for use 
at high temperatures and in combustive environments. 


4 
- 


45MV66 


QUANTUM"" 
“ . STORAGE 
AKRO-MILS SYSTEMS 


Clearview Hanging & Stacking Bins 


= Clear plastic construction 

See-through bins provide full visibility to contents. Back has a lip for hanging on 
louvered panels or rail systems. Same size bins are stackable. Molded slots to 
hold ID labels (labels not included). 

Order optional dividers to create additional compartments within each bin. 
Dividers are black plastic and fit front-to-back within bin. 


AKRO-MILS BINS QUANTUM BINS 
Overall Overall Overall Load Item Optional Item Optional 
Length Width Height Capacity No. Dividers No. Dividers 
| 4%in 3 in 10 Ib AKER2 8PCC3 10H836 8Y078 
5 ys in 314 in 10 Ib 6GDL3 — — — 
11in 3 in 60 Ib — — 493671 — 
7% in 4 sin 3 in 10 Ib ДКЕВЗ 5КҮ85 10Н837 97480 
11 іп 3in 65 Ib = = 493G76 = 
9%in біп 5in 20 Ib 45MV66 — 10H838 337355 
10 34 in 8 ^in 7in 50 Ib ДКЕВТ 5КҮ87 10Н844 9AFJ3 
4%in 3% in 15 Ib 6GDL7 — — — 
4in 30 Ib AKER4 20XK04 10H839 8DA43 
А 4 Sin 30 Ib AKERS 5KY86 10H840 9ME47 
104п 59п Бут — 25i | 6Gb - = = 
11 in Sin 50 Ib A4KER6 5KY86 10H843 9ME47 
16 Yin 5in 60 Ib AKET2 5KY86 10H848 8C771 
А біп 60 Ib — — 10H846 337356 
19910. БАШ вт 60 Ib = — | 10Н847 337357 
5 ^in 5in 50 Ib AKER8 20XK05 10H842 8PCC3 
14% іп 8 ^in 7in 60 Ib 4КЕН9 5КҮ88 10Н845 9МРРО 
16 1^ in 7in 75 lb AKET1 5КҮ88 10Н849 9NPPO 
16 in 11 in 8 in 75 Ib — — 10H850 9МЕ48 
8 Жіп 9 in 60 Ib AKET4 5KY89 10H852 9WKE2 
18 in il in 10 іп 7516 — — 10H851 80773 
10 in 60 Ib 4КЕТЗ 20ХК06 — — 
16 Yin 11 іп 7516 4КЕТ5 5КҮ90 10Н853 86714 


ПАКНО-Ми 5 


QUANTUM™ 
STORAGE 
SYSTEMS 


Colored Hanging & Stacking Bins 


= Plastic construction 

Use bins to create color-coded storage systems to separate and distinguish 
items housed in the same area, such as tools and parts in workshops, electrical 
and plumbing supplies in maintenance closets, and hazardous and nonhazard- 
ous materials in medical environments. Back has a lip for hanging on louvered 
panels or rail systems. Same size bins are stackable. Molded slots for ID labels 
(labels not included). 

Optional dividers are black plastic. Fit front-to-back in bins to create extra 
compartments within the bin. 

> CHOOSE: Bin Color: Beige, Black, Blue, Green, Red, Yellow 


AKRO-MILS BINS QUANTUM BINS 
Overall Overall Overall Load Item Optional Item Optional 
Length Width Height Capacity No. Dividers No. Dividers 
5 34 in 4 vein 3 in 10 Ib F8648 5КҮ84 Ғ0598 8Ү078 
11 in 3in 60 Ib — — K4955 = 
7% in 4 Увіп 3 in 10 Ib F8647 5KY85 F0599 97480 
11 in З іп 65 10 — — K4956 = 
9 ^ in 6in Sin 20 Ib Ј4488 — 67039 337355 
10 3⁄4 in 8 ^in Тіп 50 Ib F8698 5КҮ87 F0604 9AFJ3 
4 sin 4 in 30 Ib F8685 20XK04 E1526 — 
5 V in Sin 30 Ib F8657 5KY86 F0600 9ME47 
10 75 in 8 Ain Тіп 50 Ib F8698 5КҮ87 -- — 
11 іп Sin 50 Ib F8699 5KY86 F0603 9ME47 
16 Yin 5in 60 Ib F8695 5KY86 F0606 — 
А біп 7516 — — 67040 337356 
13И БИП вт 75 Ib = = 67041 237357 
5 іп 5in 50 Ib F8659 20XK05 F0602 — 
14% іп 8 ^in Тіп 60 Ib F8697 5KY88 F0605 9NPPO 
16 Yin Тіп 15 lb F8696 5КҮ88 F0607 9МРРО 
16 іп 11 іп 8іп 75 lb — — F0608 9Ғ060 
8 Жіп 9 in 60 Ib F8694 5KY89 F0610 — 
А А 10 in 75 lb — — F0609 m 
Apin Vin iüin 60b | F8601  20XK06 | — E 
16 Yin 11 іп 7516 F8693 5KY90 F0611 9CP07 
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For more info about bin types and materials, see page 1291. 


2TB25 Q1NTW4 


(go Recycled Plastic 
Hanging & Stacking Bins 
ESD Static-Control = 100% post-consumer recycled content 


Hanging & Stacking Bins = Black color 


= Black plastic construction Ideal for green initiative applications, including reducing a business's 


| 2, carbon footprint or adapting to federal and state regulations, with the 
Reduce the amount of electrostatic energy passed through the bin to items minimum amount of post-consumer materials. 


inside. Ideal for handling, transporting, and storing static-sensitive parts and ; i ; 
materials, such as computer chips, transistors, light-emitting diodes (LED), and pariat IRIS S not fecyčled plastic. 


; ; ; QUANTUM BINS 
electronic components. Molded-in label holders (labels not included). Overall Overall Overall Weight Item Optional 
Optional dividers are also made to protect sensitive electronic components. Fit Length nan Height Сар. 1195 De 

i i ithi š 8 In 6 In In D 

front-to-back in bins to create extra compartments within the bin. 7% in ain Зп 10b 1NTV3 9T480 

AKRO-MILS BINS QUANTUM BINS 10 94 in 8A in 7 in 50 Ib INTV9 — 

Overall Overall ^ Overall Stacking Item Optional Item Optional 4 Ys in Ain 30 Ib 1NTV4 = 
Length Width Height Cap. No. Dividers No. Dividers 1074 in 5 in 5in 30 Ib 1NTV5 9ME47 
5 35 in 4 Vs in 3in 1016 5ZK97 = 48835  8RHX8 itin 5 in 50 Ib 1NTV8 9МЕ47 
7% in 4 Vs in 3 in 101b 57К98 - 48838 8МАКЗ 16 % in 5 in 60 Ib 1NTW2 8С771 
10%in 8 %in 7in 50 Ib = = 27825 8ХССЗ 5 іп 5 in 50 Ib INTV7 8PCC3 
тп 51 5 in 30 Ib 5ZK99 = 48837 8CJZ9 14% in 8% in 7 in 60 Ib 1iNTWÍ 9NPPO 
itin 5 in 50 Ib 57101 - 48838 11М588 16 У іп 7 in 75 lb 1NTW3 9NPPO 
аут SA 7 in 60 Ib 5ZL02 = 48839 11М589 16 in Tiin 8 in 75 lb 1NTWA 9F060 
16 V^ in Тіп 75 Ib — — 488404 — 8CK02 8 A in 9 in 60 Ib 1NTW6 9WKE2 
16 in 11 in 8 in 75 Ib — — 2TB26 9Ғ060 18 in itin 10 in 75 lb 1NTW5 80773 
18 in 16 V in iin 75 Ib — — 48842. 9CP07 16 %in 11 in 75 lb 1NTW7 9CP07 


49H191 G7006 


STORAGE STORAGE 
SYSTEMS SYSTEMS 


Heavy-Duty Wire-Mesh Cross-Stacking Bins 


Hanging & Stacking Bins » Plastic construction 
a Steel wire mesh with chrome finish = Include molded-in label holders 
= Hopper front Bins have open tops with open hoppers on both ends, making them 


Bins are woven or welded from wire with an open mesh design that allows clear | ideal for workstations or environments where multiple people need 
visibility of contents and lets air, liquids, and dust pass through. Commonly used | to access items from different sides. Can be stacked both vertically 


to hold items that may leak or need to dry, like hoses, extension cords, and and sideways, and nest when empty. 
spray paint. Optional dividers fit side-to-side within bins. 
Optional dividers are open wire design with vertical wires to allow airflow беш seni —— oe i 
vera vera vera 1 е! ет Jona 
between compartments. Length Width Height Color Сар. No. Dividers 
QUANTUM BINS 9 ^ in 656 in 5in Blue, Yellow 15 lb 67007 11M560 
Overall Overall Overall Weight Item Optional 6 % in 5 in Red 40 Ib 332218 11M560 
Length Width Height Cap. No. Dividers 6 іп 5in Blue, Yellow 75 Ib 67002 11M555 
5 VA in 4% in 3 in 240 Ib 49H189 35JG35 124 in 6 % in 5 in Red 40 Ib 332273 11М555 
7% in 4% in 3 in 300 Ib 49H190 35J636 834 in 5 in Blue, Yellow — 7510 G7003 11М556 
10 Y^ in 8 in 7 in 200 Ib 49H193 35JG38 8% in 5 in Red 40 Ib 332274  11M556 
1034in 5 V in 5 in 120 Ib 49H191 35J637 тап 9 YA in 6%in Blue, Yellow 751b G7004 11М557 
itin 5 in 190 Ib 49H192 35J637 9 Y in 61^ in Red 50 Ib 332275  11M557 
1414 in 8 in 7 in 300 Ib 49H194 35J639 6 % in 7 in Blue 75 Ib 2TB68 11M558 
16 Ain 7 in 85 Ib 49H195 35J639 184 in 6 % in 7 in Red 60 Ib 332276 11M558 
18 п itin 107A in 105 Ib 49H196 35JG40 8 % in Zin Blue, Yellow | 7510 67006 11М559 
17іп 11 in 140 Ib 49H197 35JG40 8% in 7 in Red 60 Ib 332277 11М559 
1292 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SHELVING & STORAGE 
Storage Bins 


3HRZ9 


Nesting & Stacking Bins 

= Plastic construction 

= Black color 

Open tops, hopper fronts, reinforced edges, and interior ribs allow 
bins to securely stack on each other. Bins can also nest within 
same-sized bins to store when not in use. Stacking bins help orga- 
nize and expand storage without adding shelving units. Suited for 
use in warehouses, retail, and manufacturing facilities. 


Overall Overall Overall Weight Item 

Length Width Height Cap. No. 
8 біп 6%іп Біп 6 Ib 3HRZ8 
1174 in 6 % in 5in 12 Ib 3HRZ9 
8 іп 5in 15 Ib ЗНТА2 

А 655 in Тіп 24 Ib 3HTA1 

7, 

ШШ 836in Zin 24 Ib 3HTA3 
49H225 


QUANTUM™ 
STORAGE 
SYSTEMS 


HHAKRO-MILS 


Clearview Plastic 
Shelf Bins 


= Include label holders 

See-through bins provide full visibility to contents. Bins have open 
tops, hopper fronts, and slide easily into compatible shelving and 
pick rack units to create rows of compartments for organization and 
storage. Suitable for storing similar-looking products within one area, 
and are commonly used in healthcare and manufacturing facilities, 
warehouses, and storage areas. 


QUANTUM BINS AKRO-MILS BINS 


Overall Overall Overall) Нет Weight Optional | Item Weight Optional 
Length Width Height | No. Cap. Dividers | No. Cap. Dividers 
2%іп 4in | 6GAR5 5016 —  |40K437 710 — 
ду —4i0 6GAR6 5010 8PCC8 |40K438 10/0 3A563 
біп |49H214 201b 2ZMR2 |40K450 200 АКЕХӘ 
4¥%in  8in |49H202 3010 332350 | — — = 
4in | 6GAR7 501» 80964 40К441 1510 3A564 
6%in біп | 49H215 301)» 2ZMR3 |40K454 3010 4KEY1 
11 %in 8in | 49H203 4010 337351 — — — 
4in | GECE7 50І»  9WTC4 |40K443 150 ЗА565 
8%in біп |49H216 501b 27МВ4 |40K452 3510 10Ғ123 
8in |49H204 6010 337352 | — — — 
4in | GECE8 501» 800965 |40K446 2010 6A278 
11 ¥%in біп |49H217 5010 27МН5 — — — 
8in |49H205 6010 332353 | — — — 
4!&in 4іп | GECES  50Ib 8РСС8 |40K440 15І0 3A563 
4%іп біп |49H218 401) 22МВ2 - — — 
4%in біп - — —  |40K451 25 10 4КЕХ9 
4¥%in  8in |49H206 500 337350 — — — 
4in | бЕСЕО 501» 80964 |40K442 20102 3A564 
6%in біп | 49H219 401)  2Z2MR3 40К456 350 АКЕҮ1 
17 іп 8in | 49H207 5010 337351 — — — 
4in | GECF1 500  9WTC4 |40K444 200 3А565 
8%in біп |49H220 501) 227МВ4 |40K453 3510 10Ғ123 
8in |49H208 6010 33732 — — — 
4in | 6ECF2 501» 800965 |40K448 2010 6A278 
11 іп біп |49H221 6010 2ZMR5 - — — 
8in |49H209 7010 332353 | — — — 
4%in 4in | бЕСЕЗ 500  8PCC8 |40K439 2010 3A563 
"mm Gin |49H222 500  22MR2 — — — 
8in |49H210 6010 33730 | — — — 
4in | GECF4 501» 80964 40К445 2010 3A564 
6%in біп |49H223 501b 2ZMR3 40К455 350 4КЕҮІ 
235A in 8in 49Н211 60/0 337351 — — — 
4in | GECF5 500  9WTC4 |40K449 2010 3A565 
8%in біп | 49H224 651b 27МВ4 |40J801 3510 10Ғ123 
8in |49H212 7510 332352 | — — — 
4in | 6ECF6 501» 80965 |40K447 2010 6A278 
11%іп біп |49H225 65lb  2ZMR5 |40J782 35 — 
8in |49H213 7510 332353 | — — — 


esiscuaren 
Stacking Bins 


» Sturdy plastic construction 


Wide hopper fronts and side grips make bins suitable for 
storing bulky, odd-shaped, and heavy items for quick access. 
Same-sized bins can stack on each other to create stable, 
vertical storage on floors and shelving units. 


SSI Schaefer bins have a molded-in label holder. 


Overall Overall Overall > CHOOSE: Weight Item 
Length Width Height Color Cap. Brand No. 
6%in  4in 2in Blue 3019 Ssi Schaefer 38HU92 
15 Жіп 19%in 12%іп Blue, Clear, Gray, Red 75 10 Акго-МИѕ Е8828 
17 vein 10%їп 127 іп Blue, Clear, Gray, Вей 75 10 ^ Akro-Mils Е8813 
16 іп 127 іп Blue, Clear, Gray, Red 7510 ^ Akro-Mils Е8826 
19%in 6%in 5%in Blue 4418 Ssi Schaefer BUNC EO ошо о __ 


ЕО620 


Colored Plastic Shelf Bins 


= Include molded-in label holders 


| F8826 


38HU93 


> 


Use to create color-coded storage systems to separate and distinguish items housed in 
the same area. Bins have open tops, hopper fronts, and slide easily into compatible shelv- 
ing and pick rack units to create rows of compartments for organization and storage. 
Commonly used in warehouses, stock rooms, and manufacturing facilities. 


QUANTUM BINS AKRO-MILS BINS 
Overall Overall Overall! Item — Load CHOOSE: Optional) Item — Load CHOOSE: Optional 
Length Width Height) No. Capacity Color Dividers} No. Capacity Color Dividers 
2%in «іп |FO612 501b раде Blue, Green F8465 76 „pue Red - 
к Вей, Yel ow ' В ие, Red, 
PEETIL TENET, SPCCB | FB466 100) PS Red 34563 
біп |D5563 501b 2ZMR2|05522 201. Blue Red 4КЕХ9 
4%іп 8іп |07026 301p 8106. Red. Yellow 337350] — — = = 
4in |Fo614 50m Beige, Blue Green, 80964 рвав 150 Blue d. — apgga 
655 in = : 
| Gin |E8728 501b 2ZMR3|D5523 2015 Blue, Red  4KEYi 
11%in біп |07027 400 Ple Red, Yellow 337351) —  — = - 
. 4in | ғов15 500 Belge, Blue Green, утса еввтт 15 Blue Red зд565 
ВИП Gin Е5730 500 gi. Red. Yellow 22МВ4 D5434 351b Blue, Red 10123 
віп |67032 600 ^ 332352, — — = = 
4in |Fü616 5010 Beige, Blue, Green, 05 | єввта 200 Blue Red 627 
11% in—g : 
біп |Е5731 501b 2M5 = = 
Bin |07034 6010 2106 Red, Yellow -337353 — = 
qm SX Тіп |67043 601) 240113 | — — = 
Піп Tin 671044 651 poige, Blaok Blue, 214 - — — = = 
6in Тіп |07045 550 2946. 2405, nue 246172: — - = 
14in 8 іп Тіп |87046 601 y, Orange ІЗ) — — — = 
Тіп Тіп |07047 6510 240174 —  — = 
А Beige, Blue, Green, Blue, Red, 
avin 4in 0617 50 Belge, Bile: Green. врссв рр 15 Pyped gases 
Gin |E8732 501b 2ZMR2|D5524 251b Blue, Red  4KEX8 
4%іп 8in |07028 50 806. Red Yellow 337350] — — = = 
ап | ғовтв 5010 Belge, Blue Green, gcoga | Fg476 200 Blue, Red, ЗА564 
6% in "gin | F9082 501b Blue. Red. Yellow 2ZMR3 D5525 — 351b Yelow — ~QKEY1 
iri віп 167029 50b ^ 332351, — - = = 
с 4in |Fo619 500 Belge, Blue, Green, утса еввтв 2010 Blue Red зд565 
ВИП Gin E8733 50D qi. Red. Yellow 22МВ4 D5435 351b Blue, Red  10F123 
Bin 167033 600 ”" 331352 — — = = 
4in |Fo620 5010 Beige, Blue, Green, gcggs | єввтз 200 Blue Red 627 
11% in : 
біп |E8734 501b 27185 — = E 
біп |07035 7010 2106 Red, Yellow -337353 — = 
біп Тіп 07048 6510 240172 = — = = 
18in B%in 7in 67049 7016 s. Black Bue 2K — — — = 
itin Тіп |G7050 8510 °°! Шу, Orange 24К174| — = = 
opui Bin Tin |07061 701) Orang?  2AK173 2RVS3 60b р, E 
?l fiim Тіп |67052 851b 24K174 | 2В\54 751 0 = 
А Beige, Blue, Green, Blue, Red, 
дут 4in | F0621 50i Beige Бе Green. gwees Fesz2 20) Бүр. gasta 
біп | E5735 5010 Blue, Red, Yellow 227М82 — = I = 
4%in 8in |87030 600  Blue,Red 39750 — - = 
с 4in |Fo622 5010 Belge, Blue Green, gcgga |pgg;s 200 Blue Red 34564 
6% In gin [E5736 501b pue Red Yellow 22MR3| 05436 351b Blue, Red АКЕҮІ 
oasi 8in |07031 601b 332351, — = = = 
4in | F0623 5010 Beige, Blue, Green, gwrca | єввтт 200 Blye Red, зд565 
8%in —; : 
6in |E8737 501b 2ZMRA|H2373 351b Blue, Red — 
8in |87036 751b Due Red, Yellow -337352 — — — = = 
4in |Fo624 5010 Beige, Blye Green, асов | Fggog 200 Blue Red 627 
11% in : 
біп Е5738 501b 22МН5 | Н2374 3515 Blue, Red — 
8in |87037 751р bue Red, Yellow "397459707007 = 
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For more info about bin types and materials, see page 1291. 


SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. z 


31AR30 
1W771 
PROTEKTIVE PAK 
BURIED SHIELDING LAYER 
Кэз ЫБА 
ESD Static-Control Cardboard Shelf Bins 
2W256 = Open hopper front 
» Black color 
Reduce the amount of electrostatic energy passed through the bin to the items 
inside. Use to handle, transport, and store static-sensitive components and 
materials, such as computer chips, transistors, and light-emitting diodes (LED). 
Lightweight, reusable, easy to disassemble and lay flat when not in use. Black 
rectangular cardboard lids are also ESD static-control. 
Overall Overall Item 
Height Width No. 
12 іп L Overall 
з 2in 31AR30 
Жылу 4in 31AR31 
18 in L Overall 
2 in 31AR33 
34/507 4in 31AR35 
4 Vo in 6 in 31AR38 
8 in 31AR34 
12in 31AR36 
еи ненага А 24 3⁄4 in L Overall 
H 2 in 31AR40 
Cardboard Shelf Bins 4%in 31AR32 
ип 6 Yi in 31AR37 
= Open hopper front 3% in 31AR39 
= Cardboard bin dividers available separately Outside Item 
Lightweight, economical bins store nuts, washers, and other small parts ESD Conductive Lids w No. 
or nonfragile items. Easy to disassemble and lay flat when not in use for 11° З1АВ57 
shipping or storage. Clean, white surface can be written on, eliminating 13% 31AR58 
the need for labels. 16 31AR59 
Overall Overall Item 
Height Width No. 
6 in L Overall 
3 in 4 in 31AW55 
9 in L Overall 
2 in 31AW56 
4 in 31AW57 
4 Vo in біп 31AW58 
8 in 31AW59 
12in 31AW60 
11 in L Overall 
2 Ain 1W765 
4 Vi in 1W766 
қ 6 V in 1W767 
ип BV in 1W768 
12 ў іп 1W769 
10 Y in 1W862 
4 V in 1W955 QUANTUM™ 
8^ in 6 V in 1W956 STORAGE 
8 іп 1W957 SYSTEMS 
4% in 16 7 іп 21/254 
17 in L Overall H H H 
Phin шт | ESD Static-Control Plastic Shelf Bins 
қ 4 Үзіп 1W771 
43A in біп 1WIT2 = Open hopper front 
8A in 1W836 = Black color 
вип вип 1W360 | Reduce the amount of electrostatic energy passed through the bin to the items 
"mm 10 Vin 2W255 inside. Made with a conductive material that dissipates static energy. Ideal for 
12 Ain 2 W256 handling, transporting, and storing static-sensitive parts and materials, such 
8 Yin iu Pus as computer chips, transistors, light-emitting diodes (LED), and electronic 
18 in L Overall z 4 components. 
ЭГЕЙ 4 іп zin 31AW61_ | Optional dividers are also made to protect sensitive electronic components. Fit 
4Vin 5W222 side-to-side in bins to create extra compartments within the bin. 
4% in 6 YA in 5W223 
i QUANTUM BINS 
к 8 Yi in 5W224 Overall Overall Overall Load Item Optional 
24 in L Overall Е я Length Width Height Capacity No. ~ Dividers 
10 in itin 31AW62 1156 in 4 Vs in 4in 50 Ib 4RR27 8PCC8 
Item Pkg. i 6 %in 4in 50 Ib 5LY63 8964 
For Bin Width No. Qty. 17 76 in 4 lá in 4in 50 Ib 4RR28 8PCC8 
Corrugated Shelf Bin Dividers 4 Ve in 4in 50 Ib 51Ү64 8РС08 
2 in, Зіп, 4 in 1W863 100 23 56 in 6% in 4in 50 Ib 5LY65 80964 
біп, 7 in, 8 in 1W864 100 8% in 4in 50 Ib 5LY66 9WTCA 
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SHELVING & STORAGE 
Storage Bins 


QUANTUM™ 
STORAGE 
SYSTEMS 


Recycled Plastic 
Shelf Bins 


= 100% post-consumer recycled conte 


nt 


HHAKRO-MILS 


Replenishment 
Indicator Bins 


» Sturdy plastic construction 

= Include molded-in label holders 
Front and back sides of bins have hopper openings and 
are different colors. Commonly used in inventory control 
systems to identify low stock levels by flipping bins around 
to reveal the secondary color and see at a glance when 
restocking is needed. Order optional dividers and use to 
designate normal and low stocking levels. 


>CHOOSE: Color: Black/Red, Blue/Orange 


H8694 


AKRO-MILS BINS 


Overall Overall Overall Load Item Optional 
= Black color —— Length Width Height Capacity No. Dividers 
= Include molded-in label holders 44% in 4%in 4in 101b H8694 3A563 
= Optional dividers sold separately in packs of 50 only біп an Re ed AE 
Qualify for green initiative applications, including reducing a business's ШЕ 656 in Ain 20 Ib H8697 21D138 
carbon footprint or adapting to federal and state regulations, with the 
minimum amount of post-consumer materials. 

Optional dividers are not recycled plastic. 
QUANTUM BINS 4 
Overall Overall Overall Load Item Optional бугул 48LX27 
Length Width Height Capacity No. Dividers UNE | 
234 in 4in 50 Ib 1NTWO — (т 
4 Vs in 4 in 50 Ib 1NTX1 8PCC8 H H 
1156in 6 9s in 4 in 50 Ib 1NTX2 80964 Unit Dose Bins 
834 in 4 in 50 Ib 1МТХЗ 9WTCA i i 
11 Үзіп 4іп 50 Ib 1NTXA 8С965 = Plastic construction 
4 V in 4in 50 Ib ANTX5 8PCC8 LI Include molded-in label holders 
17 in 6 55 in 4 in 50 Ib 1NTX6 8С964 » Light beige color 
2 і À 3 5 
E ы. i Ш 50 b NH pus Bns are equal height on all 4 sides with extended 
| 5% in 75 Ib 1NTY9 — length to hold medical supplies like strips, swabs, and 
19 34 in 12 %in ап, 5 b Wea = injectables. Commonly used in clean-supply closets, 
18 %in Ain 75 |b 1UNJ2 = pharmacies, and doctor's offices. 
4 ¥%in 4in 50 Ib 1NTY1 8PCC8 Overall Overall Overall Load Item 
23 54 in 6% іп 4in 50 Ib ANTY3 80964 Length Width Height Capacity No. 
£ 834 in 4 in 50 Ib 1NTYS 9WTCA 2 in 27% in 25 Ib 48LX25 
11 іп 4 in 50 Ib INTY7 8C965 1034 in 3 in 27 in 25 Ib 48LX26 
29 in 1836 in 1174 in 75 Ib 1UNJA — 6 in 274 in 25 Ib 48LX27 
1VL72 D5566 


QUANTUM™ 

STORAGE 

SYSTEMS 
BHHAKRO-MILS 


Plastic Drawer Bins 


Bins are equal height on all 4 sides with open tops and a front lip that makes 
it easy to remove or insert them in compatible bin shelving units and pick 
racks. Solid-color bodies can be used to create color-coded storage systems 
to separate and distinguish similar items stored in the same area. 


Metal Drawer Bins 


= Durable steel construction 


ш ih m i ji QUANTUM BINS | AKRO-MILS BINS 
« Include dividers, additional dividers available as listed Overall Overall Overall CHOOSE: Includes Load Item Optional Item Optional 
Bins have solid bodies, open tops, and front handles that Length Width — Height Color Dividers Stackable Capacity Мо. Оімійегѕ | Мо. Dividers 
і қ ; { A { 3%іп 4%іп No No 151b |05565 11M563|  — — 
provide a grip to remove or insert them in compatible bin i CERO АП” -- — No — 151b D5564 ПМ? — — ———— 
shelving units and pick racks. Extended vertical tab on the 11%іп gcn — 45^ in Blue, Gray, No No i5ib | D5566 11M566| — = 
back side catches on a lip on the shelving unit to prevent . Min 4%іп і No No 25|b 05567 11M567|  — = 
it from sliding out. Used to organize and store small-to- hin 5%іп 4%іп No No 20lb Ба суу ЖЕНІС: А — — - 
д з A 3%in  4*6in Yes Yes 15 Ib — — | A4KEZ6 — 
medium-sized items such as hardware, replacement parts, өп Әйіп 4% in al Yes Yes 2016 = — | 4KEZ7 = 
and tools. Suitable for high temperature and combustive envi- Ше: Е in Е in ue Yes Yes 20 Ib — — | AKEZ8 АКЕС5 
ronments, such as welding, automotive, and machine shops. wa etn dud Yes XS ab Ны 100100 
Overall Overall Overall Item Optional - 394in 4%іп Blue, Gray, No No 2510 | F1580 11M563| - = 
Length Width Height No. Dividers 17% in "grim  45&in "85 Yellow — No No 25lb |15568 11M586| — E 

5 vin 42 in 1VL72 23WK27 394in 4%іп Yes Yes 20b | — — D5439  4KFC3 
iin 8 іп ain 1VL74 327181 іп 5%п 4%іп Blue Yes Yes 2516 | — — 4KEZ9 = 
11 Yin 4%1п 1VL70 — 8 іп 4%іп Yes Yes 25 | — — 4KFA1 — 

| 5 А in 4% іп 1VL73 23WK27 11 іп 4%in Yes Yes 25b | — — H7137  10A160 
din E тап Мпа et іп Буп 4%in Blue Gray, о No 2510 |F1579 11M565| — — 

п 
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SHELVING & STORAGE 
Storage Bins 


Scan. Order. Done. =S 
Details on page A1. E 


40K423 » 


6GAP5 4 


QUANTUM BINS AKRO-MILS BINS 
Overall Overall Overall Item Weight > CHOOSE: Optional, Item Weight > CHOOSE: Optional 
Length Width Height No. Cap. Color Dividers | Мо. Cap. Color Dividers _ 
Stationary Hopper Bins 
15% in 19% in 121% іп | G2987 10016 Blue, Gray, Red — — — — — 
17^ in 10%in 12/0іп 02978 10010 Blue, Gray, Red — = — = = 
16% in 12% in 62980 100 Ib Blue, Gray, Red = = = = = 
5% in F0817 15010 ^ Blue, Green, Red, Yellow 128262 — E — — 
: : i 12% in 7T% in F8681 15010 Віше, Green, Red, Yellow 11М577 — — — — 
(2) Stationary Bins иш {tin | F0818 15019 Blue, Green, Red. Yellow 11M878| — -- = = 
F8566 1896in 110іп | F8680 1501) Blue, Green, Red, Yellow 1VH15 | — — — — 
(Contents not included.) 6in = = = — | 9075 20010 Blue, Gray, Red, Yellow 10А045 
20 in 1236 in 8in — — m — F8566 200102 Blue, Gray, Red, Yellow — 10A046 
12in — — — — F9074  2001b Blue, Gray, Red, Yellow — 10A047 
18% in 12 іп — — — — F9073 300102 Blue, Gray, Red, Yellow 10А047 
8% in Тіп Е4445 100 Ib Blue, Red, Yellow 11М591 05437 200127 Blue, Gray, Red, Yellow — 10A043 
itin Тіп F8433 1001 Blue, Red, Yellow 104043 | D5556 20016 Blue, Gray, Red, Yellow — AMXK9 
23% in 10 in E4447 100 Ib Yellow 11М594 05557 30010 Blue, Gray, Red, Yellow — 3FWC1 
16% in 11 in E4448 10016 Blue, Red, Yellow 11M595  D5558 230010 Blue, Gray, Red, Yellow — 3FWC1 
18% in 12in E4449 100 Ib Blue, Red, Yellow 11M596 05559 30010 Blue, Gray, Red, Yellow 4МХІ4 
29 in 1834 in 1175 in F8679 15010 Blue, Green, Red, Yellow — — — = = — 
29% in 12in = = = = F9078 30010 Blue, Gray, Red, Yellow — 10A048 
8% in Тіп Е4543 150 Ib Blue, Yellow — — — = = 
11 in 10 in E4544 150 Ib Blue, Red = 05561 300102 Blue, Gray, Red, Yellow — SHRW6 
297 in 16% in 11in E4545 150 Ib Blue, Red, Yellow — D5562 300102 Blue, Gray, Red, Yellow — BHRW6 
15 in E4547 150 Ib Blue, Red, Yellow — = z= = = 
18⁄4 in 12 іп E4546 15016 Blue, Red, Yellow = = = — == 
16% іп 17% іп Е6586 150 Ib Blue, Yellow = = = — — 
35% in 19% in 17% in E6587 150 Ib Blue, Red, Yellow = = = — = 
Rolling Bin 23% in 171^ in E6588 150 Ib Blue, Red, Yellow 19YY16 = = = = 
G2979 16% in 17% in 67020 175 Ib Blue, Gray — — = = — 
4175 in 19% in 17/іп | 67022 17510 Blue, Gray — — — — — 
23% in 17% in G7024 17510 Blue, Gray — — = = — 
Rolling Hopper Bins 
15% in 1976 in 121^ in 02979 25016 Blue, Gray, Red — = — — — 
17% іп 12%in | G2981 250Ь Blue, Gray, Red — = = = = 
18 in 1675 in 111п G7042 2501һ Black, Blue = = = — = 
11in G7042 2501һ Yellow. — — = — — 
23% in 184 in 12 іп 493611 25010 Red = = = = = 
12 in 493G12 25016 Yellow. — — — — — 
29 in 18% in 14/&in | D5569 30010 Blue, Green, Red, Yellow — — — = — — 
| 16% in 11 in E4548 250 Ib Blue, Red, Yellow = = = — = 
29% in 15 in E4550 250 Ib Blue, Red, Yellow — — Em — — 
18% in 12 іп E4549 250 Ib Blue, Red, Yellow = = = = = 
16% in 17% in 05572 25010 Red, Yellow — = == = = 
35% in 1975 in 17V in D5573 25010 Blue, Red, Yellow — = = = = 
. , 23% in 17V in 05574 25010 Blue, Red, Yellow = = = — = 
Rolling Bin 16%in 17%in | 67021 30010 Blue, Gray — — — — — 
D5569 4176 in 19% іп 17%in G7023 30016 Blue, Gray == E = = = 
23% in 17% in G7025 30016 Gray — = — = = 
1296 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Clearview Hopper Bins 

= Stackable 

Large sturdy bulk bins can store or transport heavy, 
odd-shaped, and surplus items. See-through 

sides give full visibility to contents. Open hopper 
fronts provide quick access, built-in side grips for 
carrying, and extra-wide sidewalls for stacking. 


Overall Overall Overall Item 
Length Width Height No. 
Clearview Hopper Bins 
15 ^ in 19 іп 12% in 10H856 
17 іп 10 “іп 12% in 10H855 
16 Yin 12% in 10H857 
6in = 
; 12 % in 8in — 
20 in 12in Z 
18 % in 12 in == 
8 іп 7in 6GAN8 
itin Тіп 6GAP0 
23 % in 10 in 6GAP1 
16 ^ in 11in 6GAP2 
18 Yin 12 in 6GAP4 
А 11 in 10 in — 
29 AR 163 in itin = 
29 1⁄4 in 18 38 in 12 in — 
Rolling Clearview Hopper Bins 
18 in 16 ^ in 11in 10H854 
8 in 9in 6GAN9 
23 7 in 16 ^ in 11in 6GAP3 
18 ^ in 12 in 6GAP5 


Colored Giant Hopper Bins 

= Stackable 

Large sturdy plastic bins have high load capacities to store 
or transport heavy, odd-shaped, and surplus items, Open 
hopper fronts provide quick access to contents, built-in side 
grips for carrying, and extra-wide sidewalls for stacking. 
Solid color bins can create color-coded storage systems to 


3 AKRO-MILS 


QUANTUM™ 
STORAGE 
SYSTEMS 


Clearview bins are helpful in applications where 
quick identification of contents is needed, such as 
healthcare supply closets, manufacturing facilities, 
and workshops. 

Rolling bins have casters making it easy to move 
large, bulky items. 


QUANTUM BINS AKRO-MILS BINS 
Load Optional Item Load Optional 
Capacity Dividers No. Capacity Dividers 
100 Ib — — — — 
100 Ib — — — — 
100 Ib — — — — 
— — 40K416 200 Ib 10A045 
— — 40K417 200 Ib 10A046 
— — 40K418 200 Ib 10A047 
— — 40K419 300 Ib 10A047 
150 Ib 11M591 40K420 200 Ib 10A043 
150 Ib 10A043 40K421 200 Ib 4МХК9 
150 Ib 11M594 | 40K422 300 Ib 3FWC1 
150 Ib 11M595 | 40K423 300 Ib 3FWC1 
150 Ib 11M596 | 40K424 300 Ib 4MXL4 
= - 40К426 300 Ib 3HRW6 
— — 40K427 300 Ib 3HRW6 
— — 40K425 300 Ib 10A048 
75 |b — — — — 
150 Ib 11M592 — — — 
250 Ib — — — — 
250 Ib — — — — 


QUANTUM™ . 
Son  HiRAKRO-MILS 
STORAGE AKRO 


separate and distinguish items housed in the same area, 
such as tools and parts in workshops, electrical and plumb- 
ing supplies in maintenance closets, and hazardous and 
nonhazardous materials in medical environments. 

Rolling bins have casters to easily move large or heavy 
items to another location. 


SHELVING & STORAGE 


1-800-GRAINGER (472-4643) Storage Bins & Totes 


QUANTUM™ 
STORAGE 
SYSTEMS 


= AKRO-MILS’ 


Tip-Out B 


a Stackable 


Clear plastic bins tilt forward for access to contents and tilt back inside frame when not in use. 
Allow full visibility to contents while keeping items shielded from dust and debris. Order indi- 

vidual bins, or a horizontal plastic frame containing multiple bins 
Quantum bins are freestanding or wall-mount. Akro-Mils bins can be mounted on a frame, 
panel, rail, or wall. 
Replacement bins can be ordered to replace broken or damaged bins. 


Overall Overall Overall > CHOOSE: Item Replacement 
Length Width Height Color Brand No. Bins 
1 Individual Bin(s) 
2% in 2 "in 3in Red, White Quantum G7038 = F8472 
3% in 4 Vs in 4% in Ivory, White Quantum F8472 — 
5 Ain 49A in буй in Ivory, White Quantum F8473 = 
11 іп біп lvory, White Quantum F8435 — 
1134 іп 11 76 in 13% in Ivory, White Quantum 64993 = 
2 Individual Bin(s) 
11 34 in 23 % іп 13% in Ivory, White Quantum G4994 - 
12 % іп 23 % in 14 іп Neutral Stone Akro-Mils 391747 — 
3 Individual Bin(s) 
Т Здіп 23 % in 9% in Gray, Ivory, White Quantum F1572 24D266 
1 ‘Ain 23 % in 91^ in Neutral Stone Akro-Mils 391748 — 
4 Individual Bin(s) 
6% іп 23 % in 8% in Gray, Ivory, White Quantum F1573 24D267 
6% in 23 % in 8% in Neutral Stone Akro-Mils 397749 — 
5 Individual Bin(s) 
5 Ain 23 % in 6% in Gray, Ivory, White Quantum F1574 24D268 
5 Ys in 23 % in 61^ in Neutral Stone Akro-Mils 397750 — 
6 Individual Bin(s) 
3 % in 23 % in 4% in Gray, Ivory, White Quantum F1575 240269 F1572 
. 3 %in 23 % in 4% in Neutral Stone Akro-Mils 397751 = 
9 Individual Bin(s) 
2 Vo in 23 % in 3% in Gray, Ivory, White Quantum F1576 = 


ТАТА Powered by Menash 


ЕЗІ KRO-MILS’ 


Straight Wall Containers 


= Stackable 

= Plastic construction 

Square or rectangular containers have non-tapered walls and can accommodate larger items for 
storage and transport. Sturdy rims enable stacking and containers fit trucks, pallets, and dollies 
for moving or storage. 


Fully Vented 
10E133 


Fully Vented—Open mesh sides and bottoms for storing and transporting items that produce 
condensation or need airflow. Built-in handles. Ideal for transporting bottles, staging food prod- 
ucts in refrigerated areas, and storing items outside. 
Vented Wall—Open mesh sides with a solid bottom. Used to store and transport items that 
produce condensation or need ventilation. Built-in handles. 


Solid—Smooth, strong walls and bottoms. Easy to clean and help conceal contents from view. 


> CHOOSE: 
Volume Overall Overall Overall Body Load Stacking Item 
Cap. _ Length Width Height Color Capacity Сар. Brand No. 
Fully Vented Milk-Crate-Style Containers 
6.65 gal 1534in  1194in 8%in Gray 30 Ib 150 Ib Akro-Mils G6565 
8.22 gal 13 Yin 13 Yin 111п Black 40 Ib 300 Ib Orbis 10E133 
1351047 2334in 1534in Вий Gray 451b  2251b Akro-Mils 06568 рн 
19.97 gal 23 іп 15%in 12 %in Gray 45 10 180 Ib Akro-Mils G6571 
26.5504 2334in 15%in 16 іп Gray 451b 1800) Акго-Міѕ 06574 G6569 
Vented Wall Solid-Bottom Straight-Wall Containers 
6.65 gal 15%in 11%in 8 %in Gray 83 Ib 415 Ib Akro-Mils G6566 
13.31 044 23%in 15%in 8 Yin Gray 83 Ib 415 Ib Akro-Mils G6575 
19.97 б! 23%in 15 іп 12 %in Gray 125 Ib 500 Ib Akro-Mils 06569 
2655gal 23%іп 15%in 16 іп Gray 150 Ib 450 Ib Akro-Mils G6572 
Solid Straight-Wall Containers E 
0.75 gal 12in 7% in 5 in Gray, Blue, Green = 900 Ib Orbis H6169 » 
2.24 gal 12 in 15 in 5in Green 40 Ib 300 Ib Orbis E9243 
3.59 gal 12 in 15 in 7 Vin Green, Gray 2.4 lb 900 Ib Orbis E9244 
5.38 gal 24in 15in bin Green 40 Ib 300 Ib Orbis E7303 
6.65 gal 15 йіп 11%in Вип Gray 83 Ib 415 Ib Akro-Mils (6564 
8.15 ga 24 in 15in Tin Green 40 Ib 900 Ib Orbis E7304 
10.62 gal 24 in 15 in 9 vein Blue 40 Ib 900 Ib Orbis E7307 
11.22 gal 23 віп 15%in  8%in Gray 80 Ib 320 Ib Akro-Mils 39T741 
11.22 gal 32 in 15 іп 7 Vin Gray, Green, Blue 40 Ib 900 Ib Orbis D5575 
13.31gal 23%in 15%in 8 Yin Gray 83 Ib 415 Ib Akro-Mils G6573 Solid 
13.31 gal 24 in 15 in 11 іп Gray — 900 Ib Orbis H6170 Straight-Wall 
15.7 gal 24 in 22%in 8%іп Gray, Blue, Green 40 Ib 900 Ib Orbis F1325 H6169 
16.45 gal 24 in 15 in 14 10 іп Green 40 Ib 300 Ib Orbis E7308 
17.2 gal 48 in 15 іп 7 vein Gray, Green, Blue 40 Ib 900 Ib Orbis F9002 
19.74 ga 24 in 22%in 1054in Green 40 Ib 900 Ib Orbis F1326 
19.97gal 23%in 15%in 12%in Gray 125 Ib 500 Ib Akro-Mils 66567 
26.18 gal 48 in 15 in 10%in ^ Gray, Green, Blue 40 Ib 900 Ib Orbis F9001 
26.18 ga 48 in 22%in 7 Yin Gray, Green, Blue 40 Ib 900 Ib Orbis F9000 
26.55 gal 23%іп 15%іп 16 іп Gray 150 Ib 450 Ib Akro-Mils G6570 
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SHELVING & STORAGE 
Totes & Storage Boxes 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


— 
ш et 
52VN75 1 П H 
Clearview Totes with Snap-On Lids 
= Stackable 
Lids attach securely to the container's rim for a tight hold to cover and seal 
contents. Clear plastic walls give full visibility to contents. Lids with latches 
ensure a firm seal to the container. Built-in handles for carrying. Use to store 
and transport items in residential, commercial, and industrial applications. 
Volume Outside Outside Outside Item 
Cap. L Ww H Lid Color Lid Locking Type No. 
Less than 10 gal 
1.5 gal 13 % in 8 Жіп 4% in White Snap-On 53GN16 
1.5 gal 14 Yin 7% in 4% in White Latches 56JU36 
3 gal 16 іп 11 “in 6% in Blue Latches 56JU41 
3.75 gal 16 Жіп 11 ^in 6% in White Latches 56JU37 
4 gal 16 іп 11 іп Тіп White Snap-On 53GN17 
4.5 gal 18 віп 12 ^ in 7in White Latches 39UV72 
5 gal 16 Vs in 11 Жіп 10 іп Blue Latches 56JU42 
6.25 gal 16 Y% in 11 “in 11% in White Latches 56JU38 
6.25 gal 19 7 in 15 ^in 7% in Gray Latches 52JM06 
8 gal 18 Yin 14 “іп 11 іп Віше Latches 56JU43 
8 gal 23 % in 16 in 6 Zin White Latches 52VN74 
9.25 gal 24 in 18 in Тіп Blue Latches 56JU45 
10 to 20 gal 
10.25 gal 34 7% in 16 % in 6 іп White Latches 52JM10 
12 gal 23 % in 18 % in 9 Yin Blue Latches 52JL98 
12.5 gal 19 “зіп 15 ^in 14% in Gray Latches 52JM07 
13.5 gal 22 іп 16 in 12% in Blue Latches 56JU44 
14 ga 23 in 16 Жіп 12 % in White Snap-On 53GN18 
14 gal 33 % in 18 % in Тіп White Latches 52/М77 
16 gal 239A in 16 in 13 ^in White Latches 52/М75 
18 gal 23 % in 18 % in 13 % in Blue Latches 52JM01 
20 ga 24 in 18 in 15 Yin Blue Latches 56JU46 
More than 20 gal 
26 ga 23 % in 18 % in 20 Yin Blue Latches 52JM03 
26.5 gal 33 віп 18 іп 13in White Latches 52/М76 
30 ga 30 1⁄4 in 1956 in 16 % in Blue Latches 56JU39 
40 gal 36 % in 21 іп 18 in Clear Latches 56JU40 
Rubbermaid 
Sterilite, 
F8728 Colored Totes with Snap-On Lids 


= Stackable 

= Include matching lids 

Lids attach securely to the container's rim for a tight hold to cover and seal 
contents. Lids with latches ensure a firm seal to the container. Solid color plastic 
totes can be used to create color-coded systems for organization and storage. 


Volume Outside Outside Outside Body Item 
Cap. L w H Color Lid Locking Type Brand No. 
Less than 10 gal 
3 gal 15 "Ye in 10 % in 7 in Dark Blue/Metallic = Rubbermaid 60V2Z17 
10 to 20 gal 
10 gal 23 віп 15 віп 8 іп Dark Blue/Metallic = Rubbermaid 601/718 
12 gal 23 % in 18 % іп 9 Yin Blue Latches Sterilite 52JL97 
14 gal 23 % in 15% in 12 Ain Dark Blue/Metallic = Rubbermaid 601219 
14 gal 27 “іп 16 “іп 10 % in Gray, White Snap-On Rubbermaid F8714 
15 ga 25 % in 17 ^in 11 76 in Black Latches Sterilite 56JU34 
18 ga 23 V» in 18 віп 16 % in Blue Snap-On Sterilite 52VN72 
18 ga 23 ys in 18 % in 13 % in Blue Latches Sterilite 52JL99 
18 gal 23 % in 15% in 16 % іп Dark Blue/Metallic — Rubbermaid 60VZ20 
18 gal 23 in 17 ^ in 16 % in Dark Blue Latches Sterilite 56JU47 
20 ga 27 "in 17 %in 15 Yin Gray, White Snap-On Rubbermaid F8728 
More than 20 gal 
25 gal 28 “іп 19 %in 16 94 in Dark Blue/Metallic = Rubbermaid 60V221 
26 ga 23 % in 18 % in 20 Vs in Blue Latches Sterilite 52JM02 
27 ga 30 “іп 20 5 in 15 Ain Black Latches Sterilite 56JU35 
30 gal 29 “іп 19 % in 18 % in Gray Latches Sterilite 56JU48 
30 gal 30 V^ in 20 % in 17 віп Blue Snap-On Sterilite 52VN73 
31 gal 32 1% in 20 135 in 24 Vb in Dark Blue/Metallic = Rubbermaid 60/722 
32 ga 28 7% in 19in 19in Gray Latches Sterilite 56JU33 
35 ga 32 Yin 1994 in 18 % in Gray Latches Sterilite 52JM09 
40 ga 36 2952 in 21 19% in 18 '%a in Dark Blue/Metallic — Rubbermaid 60VZ23 
45 gal 36 % in 21in 19 in Gray Latches Sterilite 39UV70 
50 gal 43 in 21 “in 17 іп Dark Blue/Metallic = Rubbermaid 60/724 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Totes & Storage Boxes 


UNITED 
SOLUTIONS’ 


FOR THE WAY YOU LIVE 


Attached-Lid Totes with One-Piece Lids 


= Stackable 

a Black with gray lid 

Impact-resistant plastic totes have side-hinged lids for easy opening and 
closing. Lids close with latches for tight, secure fit. 499N13 and 2YU13 have 
latches on each side of lid; 2Ү014 and 2YU15 have single latch on front of lid. 
Commonly used for outdoor gear, cargo, and bulky items. 


Volume Overall Overall Overall Weight Item 
Cap. Length Width Height Cap. No. 
44.58 gal 20in 14 in 12 in 25 |р 499N13 
. 92.66 gal 35 Yin . 20in 114п 1101 2YU14 
70.76 gal 44 A in 20 % in 17 “in 135 Ib 2YU15 


94.32 gal 26 in 18 Yin 17 in 50 Ib 2YU13 


ORBIS ВАКВО мив 


"Ул Powered by Menasha Corporation 


Clearview Attached-Lid Totes with Two-Piece Lids 


= Stackable 

Plastic totes are see-through to provide visibility to contents. Two-piece lids are hinged on 
opposite sides of the container. When opened, lids fall to the sides of the tote for full access to 
contents. Lids close by overlapping to seal contents. 


Volume Overall Overall Overall Weight Item 
Cap. Length Width Height Lid Color Cap. Stacking Cap. Brand No. 
2.24 gal 1134 in 9% in 7% in Clear 70 Ib. 300 Ib Orbis 3CLU6 
4.48 gal 15 % in 10 76 in 9 % in Clear 70 Ib 300 Ib Orbis 3CLU7 
5.23 gal 19% in 1154 in 7%in Clear 70 Ib 300 Ib Orbis 3CLU8 
9.72 gal 21 іп 15 % in 9 in Clear 40 Ib 300 Ib Orbis 49K917 
12 gal 21 іп 15 % in 12 іп Blue 25 Ib 100 Ib Akro-Mils 8YVJ5 

21'^in 15 ^in 12 Yin Clear 50 Ib. 175 Ib Akro-Mils 49ХН32 8YVJ5 
13.46 gal 21 іп 15% in 12 “іп Clear 70 Ib 300 Ib Orbis 3CLV1 
17.2 gal 26 76 in 16 76 in 12 Vin Clear 70 Ib 300 Ib Orbis 3CLV2 
20.19 gal 23 іп 19 % іп 12 % in Clear 70 Ib 300 Ib Orbis 3CLV3 


ORBIS 


"Ул Powered by Menasha Corporation 


Colored Attached-Lid Totes with Two-Piece Lids 
= Stackable 


Solid color plastic totes can be used to easily sort, organize, and store items. Two-piece lids are 
hinged on opposite sides of the container. When opened, lids fall to the sides of the tote for full 
access to contents. Lids close by overlapping to seal contents. 


> CHOOSE: 
Volume Overall Overall Overall Body Stacking Weight Item 
Cap. Length Width Height Color Cap. Cap. Brand No. 
_Less than 10 gal » "REUS К EN 
2.24 gal 11% in 9% in 7% in Blue, Gray 300 Ib 70 Ib Orbis H4627 
4.48 gal 15 ^ in 10 76 in 9 іп Blue, Gray 300 Ib 70 Ib Orbis H5663 
5.23 gal 1954 in 1154 in 7 in Blue, Gray 300 Ib 10 Ib Orbis H7036 
5.98 gal 20 % in 13 ^in 6 “іп Gray 300 Ib 70 Ib Orbis 10E128 
8 gal 21 іп 15 “in 9 in Gray, Blue 140 Ib 35 10 Akro-Mils F8960 
8.22 gal 24 in 15 іп Тіп Gray 900 Ib 40 Ib Orbis 9CUN3 
21 6 in 15 % in 9% in Black 300 Ib 70 Ib Orbis 9NPC1 
9.72 gal 21 іп 15 Жіп 9in Gray, Blue 300 Ib 50 Ib Orbis H6168 
_ ___21Й1П 15 % in 9 in Red 300 Ib 70 Ib Orbis H6168 
лою20да | —" à? 3 1 — E LL = eee =e 
10.47 gal 20 % in 13 % in 11 іп Gray 300 Ib 70 Ib Orbis 10E130 
11.96 gal 22 % in 13 іп 1234 in Blue, Gray 300 Ib 70 Ib Orbis E3358 
12 gal 21 іп 15 Yin 12%in Вей, Green, Gray, Blue 260 Ib 65 Ib Akro-Mils F8959 
12.71 gal 2154 in 14% іп 12 Yin Gray 300 Ib 50 Ib Orbis 49K914 
13.46 gal 21% in 15 in 12 “іп Black 300 Ib 70 Ib Orbis 8MWXS3 
` 21%1п 15 Yin 12%in X Green, Red, Blue, Gray 30016 70 Ib Orbis E3369 
14.21 gal 23 % in 15 % in 13 in Gray 300 Ib 70 Ib Orbis 10E131 
16.45 gal 213A in 15 % in 17 іп Blue, Gray 300 Ib 65 Ib Orbis J0286 
17 gal 21V in 15 Yin 17 in Gray, Blue 200 Ib 100 Ib Akro-Mils F8958 
17.2 gal 26 % in 16 “іп 12V&in ^ Green, Red, Blue, Gray 300 Ib 70 Ib Orbis E3380 
. 17.95 gal 26 % in 17 іп 12 Vin Black 300 Ib 70 Ib Orbis 8MWX4 
More than 20 gal. р E Е NIE 
20.19 gal 23 % in 19 % in 12 % in Black 300 Ib 70 Ib Orbis 9ENT8 
ug 23 “іп 19 % іп 12 % іп Red, Blue, Gray 300 Ib 70 Ib Orbis E3391 
24.68 gal 39 % in 14 іп 12 in Gray 300 Ib 70 Ib Orbis 10E132 
27.97 gal 12 in 15in 7 Vb in Gray 900 Ib 40 Ib Orbis 8Y348 
29.92 gal 23 % in 19 % in 15 % in Gray, Red, Blue 300 Ib 70 Ib Orbis E3402 
45.63 gal 30 in 22 in 20 %in Gray 300 Ib 70 Ib Orbis 21P615 
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SHELVING & STORAGE 
Totes & Storage Boxes 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


E1881 


QUANTUM ™ 
STORAGE 
SYSTEMS 


THAKRO-MILS 


Stacking & Nesting Totes 


= Save space when not in use 
= Lids ordered separately 


Sturdy plastic totes have sidewalls that angle 
outward from the base up so that same-sized totes 
can fit within each other when empty. Wide-rim 
ledges enable totes to stack on top of one another. 
Use for medium to long-term storage, shipping 
products, and assembly manufacturing applications. 


Cross-stacking totes have indented sidewall rims 
that allow sideways stacking of compatible totes. 


PROTEKTIVE PAK 


ВІМЅ+ BURIED SHIELDING LAYER. 
SIN. 


Очи; 


i 
ESD Static-Control 
Divider & Storage Boxes 


» Black color 

Separate, organize, and store sensitive electrical 
equipment like computer chips, transistors, and light- 
emitting diodes (LED). Made of conductive plastic or 
cardboard materials that dissipate static energy and 
are ideal for protecting sensitive electronic parts and 
components in transport and storage. 

Divider boxes— Slots along the interior walls 
accommodate dividers and create compartments to 
organize small parts within one box. Plastic boxes do 


not include dividers. Cardboard boxes include dividers. 
Storage boxes— Cardboard boxes have open interior 


compartments and can hold large or odd-shaped 
items. Side handles make them easy to carry. 


1300 GRAINGER. 


ШШЩ 


Find even MORE on Grainger.com? 


> CHOOSE: TOTES LIDS 
Volume Overall Overall Overall Body Stacking Weight Item Item 
Cap. Length Width Height Color Cap. Cap. Brand No. No. 
Cross-Stacking & Nesting Totes 
3.85gal 17 in 1i in 8in Blue, Gray, White — 10010 ^ Quantum | 2983 | G8854 
3.88gal 17 йіп 11 in 8 іп Gray = 600 ^X Akro-Mils | 4HY31 = 
5.51 gal — 17 іп Tiin 12 in Blue, Gray, White = 100 Ib ^ Quantum | G2982 | G8854 
9.35 gal 25 in 16 in 8 vin Gra — 85lb_ ^ Akro-Mils | H8291 — 
975gal 25 Yin 16 in 8%in Blue, Gray, Red. White, Yellow — 1001: ^ Quantum | 2986 | G8856 
979gal 23%in 17 іп 8in Gray — 6010 ^ Akro-Mils | 4HY33 — 
9.81gal 23%іп 17 Yin 8 in Blue, Gray, White = 100]b ^ Quantum | G2985 | G8855 
1436gal 2394in 17 “in 12 іп Gray — 601b ^ Akro-Mils | 4HY34 — 
14.38 gal 2394in 17 “in 12 in Blue, Gray, White — 10010: ^ Quantum | 2984 | G8855 
Standard Stacking & Nesting Totes 
3.7 gal 18 in 11 in 6in Blue, Gray, Red 225 |b 45 156 Akro-Mils | F8968 | E9216 
3.74 gal 18 in 11 іп біп Blue, Clear, Gray, Red 100 Ib 45|b ^ Quantum | E1878 | E1887 
5.68 gal 18 in Tt in 9 in Blue, Clear, Gray, Red 100 Ib 600 ^ Quantum | E1879 | E1887 
5.69 gal 18 in 11in 9in Blue, Gray, Red 300 Ib 6018 ^ Akro-Mils | F8953 | E9216 
5.98gal 1970 іп 13 іп 8in Blue, Gray, Red 100 Ib 65 160 ^ Quantum | E1882 | E1889 
6.1 gal 19%in 13 біп 8 in Blue, Gray, Rei 275 Ib 55|b Akro-Mils | F8980 | E9218 
8.97 gal 19%in 15 іп 10 in Blue, Gray, Re 100 Ib 55 Ib Quantum E1880 | E1888 
9 gal 19 %іп 15 Фіп 10 in Blue, Gray, Red 325 Ib 65Ib ^ Akro-Mils | F8966 | E9217 
12.71 gal 19 Win 15%in 13 in Blue, Clear, Gray, Red 100 Ib 65lb Quantum | E1881 | E1888 
119 23 “іп 19 іп 12 іп Blue, Clear, Gray, Red 100 Ib 90Ib ^ Quantum | E1885 | E1891 
12.9 gal 23 “іп 15%in 12 in Blue, Gray, Red 375 Ib 7510 Akro-Mils | F8963 | E9220 
12.93gal 19 %іп 15 іп 13 in Blue, Gray, Red 425|lb 850  Akro-Mils | F8964 | E9217 
14.96 gal 23 іп 19 іп 10 in Blue, Gray, Red 100 Ib 45 Ib Quantum E1883 | E1890 
14.98 gal 23 іп 19 %in 10 in Blue, Gray, Red 350 Ib 7018 ^ Akro-Mils | F8962 | E9219 
19.4 gal 23 “іп 19 іп 13 in Blue, Gray, Red 450 Ib 9011 ^X Akro-Mils | F8773 | E9219 
944gal 23%in 19 Win 13in Blue, Clear, Gray, Red 100 Ib 751b ^ Quantum | E1884 | E1890 
27.4 gal 29 “іп 19 іп 15іп Blue, Gray, Red 500 Ib 10010 ^ Akro-Mils | F8961 E9221 
27.67 gal 29%in 19 іп 15 іп Blue, Clear, Gray, Red 10010 10010 ^ Quantum E1886 | E1892 


BHAKRO-MILS 


Standard Divider Boxes & Accessories 


= Black dividers and clear lids accommodate dividers to make custom-sized 

= Dividers and lids are ordered separately compartments within the box. Stackable boxes can 
Plastic boxes separate and organize small items fit on racks and shelving. Commonly used in health- 
within one bin. Boxes have interior grooves that care, manufacturing, and distribution industries. 


Number Number LONG | SHORT 
of Long of Short BOXES |DIVIDERS DIVIDERS; LIDS 
Volume Overall Overall Overall > CHOOSE: Divider Divider Weight) Item Item Item Item 
Cap. Length Width Height Color Slots Slots Сар. | No. No. No. No. 
0.16 сий 10%in 8%sin  5in Blue, Clear, Gray, Red 5 7 2516 | F8520 | 494007 | 494C97 180961 
02cuft 16 іп 10%in 2%in Gray, Re 7 11 2016 | J4496 | 45YM67 -- |18C962 
0.29cuft 16%in 10%in  4in Blue, Clear, Gray, Red 7 11 201b | F8505 494008 | 194098 180962 
0.39cuft 16 “іп 10%in біп Gray, Re 7 11 35 16 | J4497 | 45YM69 -- |18C962 
044cuft 16%in 10%in біп Blue, Clear, Gray, Red 7 11 35 16 | F8518 | 494009 | 494C99 180962 
047cuft 22%in 17%іп Зіп Blue, Gray, Red 11 15 3016 |05442 494012 | 494003 | 10А123 
0.59 сий 16!2in 10%in  8in Blue, Clear, Gray, Red 7 11 401Һ | F8532 | 494010 | 494001 180962 
06i cut 22%in 17%іп 4in Blue, Gray, Red 11 15 3016 | F8515 | 494013 494004 | 104123 
0.96cuft 22 %іп 17%іп біп Blue, Clear, Gray, Red 11 15 40 lb | F8514 494014 | 494005 |10A123 
13сий 22%in 1798in  8in Blue, Gray, Red 11 15 5010 | F8513 494015 | 494006 |10A123 
1.66 сий 22%in 17%in 10іп Blue, Clear, Gray, Red 11 15 5010 | F8516 | 494011 | 494002 |10A123 
Number BOXES 
Overall Overall Overall Number of Long of Short Mfr. Item 
Length Width Height Divider Slots Divider Slots Model Brand No. 
Plastic ESD Static-Control Divider Boxes 
VATI Yin 5 7 DC1025 XL Lewisbins 8PGGO 
10% 8 іп 3 іп 5 7 DC1035-SXL BUY 165 Lewisbins 8APE2 
8 in 5 in 5 7 DC1050-SXL Lewisbins 9HN47 
10% 8 іп 3 іп 6 6 009103500 Quantum Storage Systems | 2TB27 
8 4 in 5in 6 6 DG91050C0 Quantum Storage Systems | 2TB28 
10%іп 2%in 7 11 DC2025-SXL BUY 12S Lewisbins 9MJC5 
10%іп 3VWin 7 11 DC2035-XL Lewisbins ВАРЕЗ 
1076in 3 %in 6 6 DG92035C0 Quantum Storage Systems | 2TB29 
10 76 in 5 in 7 11 DC2050 XL Lewisbins SECF8 
16%" 10 76 in біп 7 11 DC2060-SXL В0Ү85 Lewisbins ВАРЕ4 
10 76 in біп 6 6 009206000 Quantum Storage Systems | 2TB30 
10 Жіп Тіп 7. 11 002070 XL Lewisbins 9MEW7 
10 76 in 8 in 6 6 DG92080C0 Quantum Storage Systems | 2TB31 
10 76 in 8in 7 11 DC2080-SXL BUY 6S Lewisbins 9LUX3 
17 % in Sin 11 15 DC3050 XL Lewisbins 8ECT8 
299 17 % in 6in 11 15 DC3060-SXL BUY 45 Lewisbins 9HN48 
17 % in 8in 11 15 DC3080-SXL BUY 45 Lewisbins 8APE7 
1796 in 12 in 11 15 DC3120-SXL | BUY 3S Lewisbins 9NUC5 
17 vein 3in 6 6 DG93030C0 Quantum Storage Systems | 2TB32 
29 17 Win 6in 6 6 DG93060C0 Quantum Storage Systems | 2TB33 
17 Yin 8in 6 6 DG93080C0 Quantum Storage Systems | 2TB34 
17 ^in 12 in 6 6 009312000 Quantum Storage Systems | 2TB35 
Cardboard ESD Static-Control Divider Boxes 
18 Жіп 8in 1 4 38808 Protektive Pak 31AR65 
22" 18 Жіп 8in 7 11 38802 Protektive Pak 31AR64 
18 76 in 8in 14 4 38807 Protektive Pal 31AR63 
23" 20in 4 іп 7 11 38701 Protektive Pa 31AR66 
3234" 24%in 2 іп 9 7 37233 Protektive Ра 31AR45 
: 25 “іп 2 in 4 ih 37229 Protektive Pak 31AR44 
33%” 24 %in Зип 4 4 37248 Protektive Pak 31AR48 
343 28 “іп 2 йіп 9 7 37225 Protektive Pal 31AR43 
364 Bhin 3 %in 3 9 37389 Protektive Pa 31AR50 
379 31 біп 3йіп 2 9 37367 Protektive Pak 31AR47 
384 36 Bin 2 %in 4 3 37263 Protektive Pak 31AR42 
399 26%in Зип 2 11 37259 Protektive Ра 31AR49 
4034" 2%in  2Win 9 5 37293 Protektive Pa 31AR41 
А 34%in 2%in 9 7 37165 Protektive Pak 31AR46 
ESD Static-Control Storage Boxes 
1798 10%іп 3%іп = — 37508 Protektive Pa 31AR51 
vin 5VWin — — 37501 Protektive Pa 31AR56 
19%" 15 “in 6in = = 37506 Protektive Pak 31AR53 
15 “іп 8%in — — 37527 Protektive Pak 31AR54 
235%" 13%in 6%in = = 37516 Protektive Pal 31AR55 
13 %in 12 %in = = 37504 Protektive Pal 31AR52 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SHELVING & STORAGE 


1-800-GRAINGER (472-4643) High-Temp. Totes & Storage Trunks 


High-Temperature Process Totes 

a Fiberglass reinforced Lightweight composite material is resistant to chemicals, rust, corrosion, and 
composite construction extremely high temperatures. Also resists most cutting oils, detergents, mild 

= Temperature range: acids, and alkaline solutions. Can be used to house hot products, allowing 


-60°F to 250°F them to cool down after they come off a production line, including metal parts, 
» Stackable plastics, and glass. Compatible lids are ordered separately. reu 
TOTES LIDS E9329 
Overall Overall Overall > CHOOSE: Load Item Item 
Length Width Height Color Capacity Stacking Cap. No. No. 
Stacking & Nesting Totes _ _ EC ET ve _ 
6” 4 іп 2%in Gray, White, Blue, Black, Red 150 Ib 2,500 Ib E9326 E9331 
біп 2%in Gray, White, Black, Red, Blue 150 Ib 2,500 Ib E9327 E9332 
oy" 6 іп 4%2in Gray, White, Black, Red, Blue 150 Ib 2,500 Ib E9329 E9332 
9 Жіп 2 V in Gray, White 150 Ib 2,500 Ib D5609 D5612 
9 Жіп 4 іп Gray, White 150 Ib 2,500 Ib D5611 D5612 
1198 9 Жіп 3%in White 150 Ib 2,500 Ib 1NTR6 1NTR7 
1137 834 in 4 іп Gray, White, Blue, Black, Red 200 Ib 2,500 Ib E9325 E9330 
12% 9 9 in 2%in Gray, White, Blue, Black, Red 150 Ib 2,500 Ib E9328 E9333 
178 10 % in 5 in Blue, Red, Gray 300 Ib 3,500 Ib D5613 — 
199 12 ^ in 6in Blue, Red, Gray 300 Ib 3,500 Ib D5614 — 
20 12 іп 8 in Blue, Red, Gray 300 Ib 3,500 Ib D5615 — А 
247" 14% in 8 in Blue, Red, Gray 300 Ib 3,500 Ib D5616 — Stacking & 
25% 18 in 6in Gray, Red, Blue 500 Ib 3,500 Ib D5617 05624 Nesting 
18 in 10 in Gray, Red, Blue 500 Ib 3,500 Ib D5618 05624 р5616 
Stacking Totes 
16 1136 in 4%іп White, Gray 200 Ib 1,400 Ib H3424 — - 
1738 10 Y^ in 4 Үзіп White, Gray 200 Ib 1,400 Ib H3425 — — 
18% 1176 in 194 in White, Gray, Blue 200 Ib 1,400 Ib H3423 — 
20% 11 іп 2 36 in White, Gray 150 Ib 1,050 Ib H3421 — кз 
22" 12 in 1 in White, Gray 150 Ib 1,050 Ib H3426 — | =... 
12 in 3 іп White, Gray, Blue 200 Ib 1,400 Ib H3427 H3430 | = 
23% 12 іп 4%іп White, Gray, Blue 225 Ib 1,575 Ib H3429 H3430 | . 
12in 6in White, Gray, Blue 300 Ib 2,100 Ib H3428 H3430 H 
15% in 7 V. in White — 2,500 Ib 9KKV7 — | 
2534" 17 9 in 3in Gray, White 400 Ib 3,500 Ib F8688 5625 | 
17 9 in 4 іп Gray, White 400 Ib 3,500 Ib F8673 D5625 | 
| 17 9 in 6in Gray, White 400 Ib 3,500 Ib F8686 D5625 Stacking 
30%" 15 % in 2%in White, Gray 150 Ib 1,050 Ib H3422 — H3424 
33%" 16 in 8 in White 400 Ib 8PTUS — 


2,500 Ib 


Rolling Trunk 


Rolling Trunk 1NTK5 
12A006 
ө 
О&)рРЕШСАМ` WJ. Terence Thompson СІ? ЖЕ = 


Rolling Trunk 
F1331 


Storage Trunks 


Heavy-duty reinforced exteriors withstand impact and harsh 
weather conditions. Large capacities accommodate big or bulky 
items and protect them during transport and storage. Side handles 
for lifting and can accommodate padlock for security (padlock not 
included). All trunks have side hinged lids, except Plano Molding 
trunks have removable lids. Lids attach securely to hold contents 
when transporting valuable stage equipment, power tools, outdoor 
gear, or tradeshow materials. 


Rolling trunks have wheels 

for mobility. Pelican, J. Terence 
Thompson and Suncast trunks 
have 2 wheels to lift at one end and 
pull at an angled position. Myton 
Industries trunks have 4 wheels to 
roll across flat surfaces. 


Volume Overall Overall Overall > CHOOSE: Weight Item 
Cap. Length Width Height Color Cap. Brand No. 

Rolling Storage Trunks 

20.94 gal 17 33 in 14in Green = Pelican 12A006 

26.18 gal 17" 33 in 17 іп бгееп -- Pelican 12A005 

38.15 gal 37" 17 Yin 14 in Black 200 Ib J Terence Thompson 1МТК5 

73 gal 46" 46 in 25 V^ in Taupe 300 Ib Suncast 15X398 

112.2 gal 30" 45 in 34 іп Black, Blue, Gray, Green, Yellow 850 Ib Myton Industries F1330 

112.2 gal 30" 45 in 34 in Orange, Red, White 850 Ib Myton Industries F1331 5 
Storage Trunks Stationary Trunk 
20.19 gal — 24 15in 13 in Black = Plano Molding 30F067 30F067 
23.93 gal 147" 30 in 12 4 in Black 141 Ib Plano Molding 30F068 
26.92 gal 32%" 1594in 13%іп Blue/Gray 200 Ib J Terence Thompson 1МТК4 
38.15 gal 18%" 36 in 19%іп Green E Pelican 12A004 

129 gal 53% 53%іп 27 “in Taupe 300 Ib Suncast 2XJF7 
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SHELVING & STORAGE 
Bulk Containers 


Ші, ОКВІЅ 


DECADE propucts* 


= 4-way fork entry, except 
J0555, 55AA15 and 55AA16 
are 2-way fork entry 
= Stackable 
| Heavy-duty containers are suit- 
able for storing and transporting 
heavy or large quantities of 
items. Can be securely stacked 


49H263 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ЭВИУСКНОЕМ 


Non-Collapsible Plastic Bulk Containers 


Decade Products— Impact-resistant 
HDPE containers are corrosion and UV 
resistant, reusable, and recyclable. Can 
be safely stacked with extra heavy loads. 
Runners add strength and help provide 
more stable stacking. 
ORBIS—Heavy-duty molded polyethylene 
containers have an easy-to-clean smooth 


interior. 
Buckhorn— Designed for heavy-duty 


without damaging contents. 
Drop doors allow easy access 


20553 to contents. applications in agricultural, manufacturing, 
Storage Outside Outside Outside Load and industrial settings. Item 
Cap. L w H Cap. Stacking Cap. Color Brand No. 
1 Drop Door 
25.4 cu ft 48 in 40 in 31 іп 1,500 10 9,000 Ib Gray Decade Products J2333 1 
2 Drop Doors 
8.4 cu ft 32 in 30 in 25 in 2,000 Ib 1,500 Ib Black, Blue ORBIS F0168 
12.5 cu ft 30 in 34 in 2,000 Ib 1,500 Ib Black, Blue ORBIS F0169 
19.3 cu ft 45 in 25 in 2,000 Ib 1,800 Ib Black, Blue ORBIS F0171 
28.7 cu ft 45 in 34 іп 2,500 Ib — Black Buckhorn 39H823 
28.7 cu ft 48 in 45 in 34 іп 2,500 Ib = Blue Buckhorn 39H824 
28.9 cu ft 45 in 34 іп 2,000 Ib 1,800 Ib Black ORBIS 8CAG7 
28.9 cu ft 45 in 34 іп 2,000 Ib 1,800 Ib Blue ORBIS 8CAG8 
No Drop Doors 
13.2 cu ft 48 in 45 in 19 6 in 2,000 Ib 2,000 Ib Black ORBIS 49H263 
13.8 cu ft 41 1916 іп 28 1316 in 27 Увіп 900 Ib — Gray Buckhorn 55AA16 
13.8 cu ft 42 in 29 in 28 in 900 Ib = Black Buckhorn J0555 
20 cu ft 41 ^in 29 іп 2,500 Ib Not Applicable Gray, White ORBIS E8885 
25.4 cu ft 40 in 31 in 1,500 Ib 14,000 Ib Blue, Gray, Green, Red, White, Yellow Decade Products J2328 * 
25.4 cu fi 40 in 31 іп 1,500 Ib 14,000 Ib Blue, Gray, Green, Red, White, Yellow Decade Products 12329 t 
25.4 cu ft 40 in 31 in 1,500 Ib 14,000 Ib Gray Decade Products 39UV16 1 
25.4 cu ft 40 in 31 in 1,500 Ib 14,000 Ib Gray Decade Products 39UV18 * 
25.4 cu ft 48 in 40 in 34 % in 1,500 Ib 4,800 Ib Gray Decade Products 39UV34 * 
25.9 cu ft 44 in 29 in 700 Ib = Black Buckhorn J0556 
25.9 cu ft 44 in 29 1342 in 100 Ib — Gray Buckhorn 55AA15 
28.7 cu ft 48 in 28 in 1,500 Ib 14,000 Ib Blue, Gray, White, Yellow Decade Products 42330 
28.7 cu ft 48 in 28 in 1,500 Ib 14,000 Ib Gray Decade Products 39UV21 
39 cu ft 40 in 46 in 1,500 Ib 9,000 Ib Blue, Gray Decade Products 12332 1 
ы “оті runners. f Short-side runners. OOOO -side runners. T Short-side runners. 
ORBIS 4%, 
ЭЗВИСКНОЕМ ПТА Powered by Mon: ration DECADE propucts” 
PN Collapsible Plastic Bulk Containers 
= 4-Way fork entry Heavy-duty containers made to hold heavy or large quantities of items. Resist 
= Stackable corrosion, dents, and damage from ultraviolet light (UV). Easy to fold down and 
stack when not in use to save space. Commonly used in shipping, manufacturing, 
and warehouses. Drop doors provide easy access to contents. 
Storage Outside Outside Outside Load Item 
Cap. L w H Cap. Stacking Cap. — Color Brand No. 
2 Drop Doors 
8.4 cu 32 in 30 in 25in 1,800 Ib — Blac! Buckhorn 14L050 
12.9 cu 30 in 34 іп 1,800 Ib = Blac! Buckhorn 1NUR6 
16.9 cu 48 in 40 in 25in 2,500 Ib = Blac! Buckhorn 36XE23 
17 cu ft 39 % in 47 Ye in 25 % in 2,000 Ib 2,000 Ib Blac ORBIS 49H260 
19.1 cu 48 in 45 in 25 іп 2,500 Ib — Blac! Buckhorn 39H822 
24.3 cu 40 in 34 in 2,500 Ib — Blac Buckhorn 1XGG6 
24.5 cu 56 1^ in 48 in 25 % in 2,000 Ib 2,000 Ib Blac ORBIS 49H264 
4TF40 25.2 cu 39 % in 47 sin 34%sin 2,0000 ^ 2,0001b Blac ORBIS 49H261 
27.9 cu 40 in 34 in 2,000 Ib 2,000 Ib Blac ORBIS 8YKH1 
28.3 cu 48 in 45 in 34 in 2,500 Ib — Blac Buckhorn 1XGG7 
28.4 cu 40 in 33 іп 1,200 Ib = Blue Buckhorn 4ТҒ40 
28.7 си 62 іп 48 in 25 іп 1,500 Ib 1,500 Ib Blac! ORBIS 49H265 
32.8 cu 40 in 39 in 2,000 Ib 2,000 Ib Blac! ORBIS 9FGR4 
36.3 cu 48 in 45 in 41 in 2,000 Ib = Blac Buckhorn 36XE25 
39.5 cu 45 in 44 in 2,000 Ib = Blac Buckhorn 36XE26 
41.7 cu 40 in 46 in 1,200 Ib = Blue Buckhorn 4ТҒ41 
42.6 си 62 іп 48 in 34 іп 1,500 Ib 1,500 Ib Blac! ORBIS 3HFJ6 
42.6 cu 64 Yin 48 in 34 % in 2,000 Ib 2,000 Ib Blac! ORBIS 49H266 
46 cu ft 70in 48 in 34 in 1,500 Ib 1,500 Ib Blac ORBIS 3HFJ8 
47 cu 48 in 45 in 51 in 2,000 Ib = Blac Buckhorn 36XE27 
52.3 cu 18 in 48 in 34 in 1,500 Ib 1,500 Ib Blac! ORBIS 3HFJ9 
67.4 cu 62 Yin 48 in 50in 1,500 Ib 1,500 Ib Blac! ORBIS 3HFJ7 
Removable Walls 
20 cu ft 48 in 40 in 28 in 1,320 Ib 6,600 Ib Gray Decade Products — 39UV33 
Outside Dim. Item 
L w H Use With Brand No. 
Lids 
33 іп 31 in 2in 1XGG5, 1NUR6, 14L049, 14L050 Buckhorn ATF36 
40 in 48 in 2in 4ТҒА0, 4TF41 Buckhorn ATF39 
45 in 48 in 3in 2YA80, 2YA81 Buckhorn ATF37 
48 in 40 in 2% in 1XGG6 Buckhorn 1XGG8 
3HFJ6 48 in 45 in 2 in 1XGG7 Buckhorn 1XGG9 
48 Yin 40 іп 2 іп 1NUR7, 1NUR8 Buckhorn 1NUR9 


* Steel corner hitplates prevent damage from fork tines. 
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SHELVING & STORAGE 
Bulk Containers 


FSE 


NashvilleWire 


Collapsible Wire Bulk Containers 


= 4-Way fork entry 

= 1 drop door 

Hold items that may leak, need to dry, or can't be stored in closed containers. 
Open steel wire mesh design allows for clear visibility to contents and lets air 


and liquids pass through. Fold down and can be stacked when not in use to save 


"n 
Aa ji! 
jl 
ИШ 


space. Commonly used in shipping, manufacturing, and warehouses. Stationary 
Mobile containers are mounted on 4 casters, 2 rigid and 2 swivel, to easily SEUST 
move container to any location in a facility. 
STATIONARY MOBILE 
Volume Outside Outside Item Outside Load Item Outside Load 
Cap. L w Mesh Size No. H Cap. Stacking Cap. No. H Cap. Stacking Cap. 
3ga 
17.2 cu ft 32 in 40 in 2 inx2 in 5EU69 34 іп 4,000 Ib 12,000 Ib — — — — 
18.4 cu ft 32 in 40 in 2 inx2 in 3W550 34 V^ in 4,000 Ib 12,000 Ib 5EU67 35 іп 2,800 Ib 8,400 Ib 
22.9 cu ft 32 in 42 in 2inx2in — — — — 24VT22 40 in 2,000 Ib 2,400 Ib 
243 cu ft 40 in 48 in 2 inx2 in 5EU63 30 іп 4,000 Ib 12,000 Ib 24VT23 32 in 4,000 Ib 8,400 Ib 
28.3 cu ft 40 in 48 in 2 inx2 in 5EU70 36 іп 4,000 Ib 12,000 Ib — — — — 
30.3 cu ft 40 in 48 in 2 inx2 in 3W552 36 Zin 4,000 Ib 12,000 Ib 5EUGB 37 ^ in 2,800 Ib 8,400 Ib 
36.4 cu ft 40 in 48 in 2 inx2 in 5EU64 42 vin 4,000 Ib 8,400 Ib 24VT24 44 in 4,000 Ib 8,400 Ib 
11 ga 
5cuft 20 in 32 in Фіпх ein 3W547 21in 1,000 Ib 3,000 Ib 24VT21 22 in 1,000 Ib 1,360 Ib 
20 in 32 in ilinx1 in 3W548 21in 1,000 Ib 3,000 Ib 5EU6G 21 in 1,000 Ib 1,360 Ib 
243 cu ft 32 in 42 in 2 inx2 in 5EU65 39 in 2,000 Ib 2,000 Ib — — — — 


7747- 


NashvilleWire 


Non-Collapsible Wire Bulk Containers 


и 4-way fork entry 

= 1 drop door 

a 2" x 2" wire mesh 

= 4000-Ib load capacity 

= 8000-Ib stacking capacity 

Hold items that may leak, need to dry, or can't be stored in closed 
containers. Open steel wire mesh design allows clear visibility of 
contents and lets air and liquids pass through. Commonly used in 
shipping, manufacturing, and warehouses. 


19ZA16 


ci? 
Stackable Bulk Containers with Lids 

= Molded in pockets for fork entry 

Sturdy plastic containers are water and chemical resistant. Include removable 
lids that securely attach to the container's rim to cover, conceal, and protect 


contents from dust and debris. 


Volume Overall Overall Overall ^ Load Fork Item 
Cap. Length Width Height Сар Entry Color Brand No. 


; i i 2-Way Black, Blue, Gray, Myton 
16.5cuft 55in 30in 24in 650 Ib Entry — Orange, White Industries F1389 


Shaping Your deaz in Past 


\йїшїө Outside Outside Outside йй 275008 45in  45in  33in 7006 гү Blue Ship Shape 192A07 
ў L w H No. А 

ua 39 n 40 in 34m заки 32cuft 50in  45in 39%in 2,0001 ЕД White | Ship Shape 192416 

30.3 cu ft 40 in 48 in 36 in 20JJ98 n n я 2-Way А 

36.4 cu ft 40 in 48 in 42 in 20,99 35 сий 45in 45іп 44%in 80016 Entry Blue Ship Shape 19ZA10 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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SHELVING & STORAGE 
Bulk Containers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Collapsed 


Solid 
Steel Bulk 
Containers 


= 4-Way fork entry 

= 4000-Ib load capacity 

= 4000-Ib stacking capacity 
= Green enamel finish 

Built to withstand the weight and potential damage from heavy loads. Commonly 
used in warehouses, manufacturing, and machine shops to store and transport 
heavy items like metal scraps, machine parts, and maintenance equipment. 
2MVU5 and 4TJ24 are collapsible with sides that easily fold down for storage 
and slide up and lock in place when needed. 2MVU5 has solid steel sides and 
bottom. 4TJ24 has wire mesh sides and bottom for ventilation. 

4TJ19 through 4TJ22 have a wide adjustable side door that opens to a tray 
position for easy access to contents. 

4TJ25 and 4TJ26 have rounded corners and steel stacking legs. 


9 STEEL KING 


Snap-On Lid 
20WT16 


Mobile with 
Hinged Top 
20WT15 


LIS MYDER 
ASM Insulated 


Bulk Containers 


= Molded-in pockets for fork entry 
= 2000-Ib load capacity 

= Blue color 

= Meet FDA standards 

Designed to transport temperature-sensitive items such as dry ice, food, 
drinks, chemicals, pharmaceutical, and healthcare products. Molded 
polyethylene construction with polyurethane foam insulation. Squared 
interior corners maximize utilization of interior space. 

Removable lids make loading and unloading containers easy and have 
tie downs for secure attachment. 

Hinged lids have a rubber latching system for secure hold. 


Volume Overall Overall Overall Item 
Cap. | Length Width Height Fork Entry — Mobility No. 

Removable Lid Containers 

2 cuft 24in 30 in 21 in 2-Way Entry Stationary — 20PF44 

30 cu ft 49 in 43 in 43 in 4-Way Entry Stationary — 20WT16 
Hinged Lid Containers В 

5 cu ft 37 in 30 in 18 in = 20WT12 

11 cu ft 42 in 28 in 28 in 2-Way Entry Stationary — 20WT13 

11 cu ft 42 in 28 in 28 in 2-Way Entry Stationary 20М/714 

11 cu ft 43 in 27 Vin 39 ⁄2in___2-Way Entry Mobile 20WT15 * 


* Includes 6" casters; two fixed, two locking swivel. 


Tub with lid 
and pallet 
(sold separately) 


REMCO 


PRODUCTS 


Food Transport Bulk Containers 
a FDA compliant 


Volume Outside Outside Outside Item a Meet USDA specifications 
ИШ cap. L w H No. = White color 
5 cu ft 48 in 40 in 30 V in 4TJ22 High-density polyethylene (HDPE) containers can be used to transport a variety 
18.4 cu ft 48 in 45 in 42 in 4,04 "7 of food products, pharmaceuticals, and agricultural products. Can be nested, 
Saa cu ft 36 п goin ЕТЕДІ) 41/3 tacked, and moved with a forklift. Smooth, easy-to-clean corners and surf, 
243 cu ft A4 in 36in 30v in ATJ21 stacked, and move a forklift. Smooth, easy-to-clean corners and surface. 
28.3 cu ft 48 in 45 in 42 in 2MVUS * Overall ^ Overall Overall Load Stacking Item 
36.4 cu ft 40 in 32in 30 V» in 41420 Нет Length Width Height Cap. Cap. No. 
No Drop Doors Stacking and ; ; i 
17.8 cu ft 41 %in 33 in 28 vain 41J25 Nesting Tote Tub 44%п — 37in 20% 8000 1600105 41МКЗ 
26.7 cu ft 49 V^ in 41 Vin 28 Yin 4Т126 Lid for Tote Tub 41МК4 
*Collapsible. Pallet for Tote Tub 41МК5 
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SHELVING & STORAGE 
Protective Equipment Cases 


Suitcase-Style Equipment Cases 


Protect valuable instruments, tools, and equipment from 
impact, dust, and liquids. Side-hinged opening and carry- 
ing handles make cases easy to load and transport. 
Cases with wheels have handles for pulling, making it 
easier to move heavy items. 

Order cases with foam to cushion and minimize move- 
ment of items in transport. 

Heavy-Duty— Pelican Storm Series cases are 
constructed of strong HPX resin and withstand harsh 
conditions. Press and Pull latches lock automatically, but 
open with a light touch. Waterproof and crushproof with 
double-layered, soft-grip handles. 


Inside Inside Closure 
Inside Width — Length Depth Type 
Heavy-Duty 
No Wheels 
6% in 17 in 6% in Padlock; Press and Pu 
7% in 91^ in 4% in Padlock; Press and Pu 
915 in TVA in Padlock; Press and Pu 
10% in 15 in біп Padlock; Press and Pu 
11% in 17 іп бй in Padlock; Press and Pu 
13 in 18 in 834 in Padlock; Press and Pu 
13% in 13 in 6in Padlock; Press and Pu 
14 іп 20 in T3 in Padlock; Press and Pu 
17 in 22 in 8in Padlock; Press and Pu 
2 Wheels 
11% in 201^ іп 7% in Padlock; Press and Pu 
14 in 20 in 10 in Press and Pu 
17 in 22 in 10 in Padlock; Press and Pu 
22 in 1234 in Press and Pu 
18in 29 in 10% in Press and Pu 
29 in 13% in Press and Pu 
20% in 29% in 17% in Press and Pu 
21 in 22% in 11% in Press and Pu 
Lightweight 
No Wheels 
9% in 18% in 7% in Press and Pu 
10% in 17% in 6% in Double Throw 
11% in 20% in 6% in Double Throw 
15% in 8%in Press and Pu 
11% in 15% in 81^ in Press and Pu 
15% in 5% іп Press and Ри 
m 23 in Tin Double Throw 
12% in 23 in тіп Double Throw 
1736 іп 9% in Press and Pu 
13 іп 1736 іп 9% in Press and Pu 
1736 in 954 in Press and Pu 
14in 26 in 875 in Double Throw 
2 Wheels 
10% in 2198 in 9 in Press Button 
11% in 20% in Tain Double Throw 
i 20% in TW. in Double Throw 
12% in 24% іп 10% in Press and Pu 
14% in 28% in 11% in Press and Pu 
15% in 29% in 9% in Double Throw 
29% in 9% in Double Throw 
15% in 21 in 11% in Press and Pu 
Ы 21 in 11% in Press and Pu 
17% in 23% in 137 in Press and Pu 
Standard 
No Wheels 
434 in Tin 3% in Double Throw 
4% in 7% in 3 in Latches; Padloc 
5% in 8% in 3% in Latches 
13% in 11% in Double Throw 
6in 8% in 3% in Latches; Padloc 
10% in 3% in Double Throw 
7in 9% in 615 in Double Throw 
TVs in 9% in 4% in Double Throw 
7% in 935 in 5% in Latches; Padloc| 
9% іп 13% in 6% in Latches; Padloc| 
9% in 1875 in 10% in Double Throw 
1014 in 14% in біп Double Throw 
10% in 15 in 6% in Latches; Padloc 
11% in 16% in 615 in Double Throw 
1134 in 17 in 6% in Latches; Padloc 
11% in 875 in 5% in Double Throw 
1276 in 18in 6% in Double Throw 
13 in 18 in 6% in Latches; Padloc 
137 in 137 in 4% in Latches; Padloc 
14 in 20 in 8in Latches; Padloc| 
14% in 18% in T3 in Double Throw 
16% in 21V in 8 in Padlock 
21% in 8 in Double Throw 
17 in 22 in 8 іп Latches; Padloc| 
2 Wheels 
7% in 17% in 16 in Double Throw 
itin 19% in 7% in Double Throw 
11% in 20% in 7/9 in Latches; Padloc| 
15in 1975 in gin Double Throw 
15% in 20% in 10% in Latches; Padloc| 
16% in 21% in 12% in Double Throw 
16% in 21% in 10% in Double Throw 
4 Wheels 
16% in 28% in 9% in Double Throw 
21 in 27% in 151^ in Double Throw 
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OE PELICAN™ 


Lightweight—Pelican Air Series cases are made of 
extra light HPX polymer and are extremely water resis- 
tant. Automatic pressure equalization valve balances 
interior air pressure and keeps water out. Fold-down 
overmolded handles and stainless steel padlock 
protectors. 

Standard—Pelican Protector Series cases are injection 
molded making them strong, yet lightweight. Automatic 
pressure equalization valve balances interior air pressure 
and keeps water out - ideal for flying or using at high 
altitudes. Nanuk cases are made with a tough, water- 
proof resin shell and have PowerClaw latches to keep 
case securely closed. Soft grip ergonomic handles. 


FOAM INCLUDED 


PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES 


Lightweight Case 
with No Wheels 
52PF73 


Standard Case 
with 2 Wheels 
G3129 


NO FOAM INCLUDED 


Item > CHOOSE: Item > CHOOSE: 
Brand No. Color No. Color 
Pelican G3177 Blac G3178 Black 
Pelican G3167 Black, Green, Yellow G3168 Black 
Pelican G3169 Black, Yellow G3170 Black 
Pelican G3173 Black, Yellow G3174 Black, Yellow 
Pelican G3175 Black, Yellow G3176 Black, Yellow 
Pelican G3183 Blac G3184 Black 
Pelican G3171 Black, Yellow G3172 Black 
Pelican G3187 Black, Yellow 63188 Black, Green, Yellow 
Pelican G3191 Black, Yellow 63192 Black, Yellow 
Pelican 03185 Black, Green, Yellow 63186 Black, Green, Yellow 
Pelican (3189 Blac 63190 Black, Green 
Pelican 63193 Black, Yellow 63194 Black, Yellow 
Pelican 53195 Black, Yellow 63196 Black, Yellow 
Pelican 03199 Black, Yellow. 63200 Black, Yellow 
Pelican 63201 Blac 63202 Black 
Pelican 63203 Blac G3204 Blac 
Pelican G3197 Blac 63198 Blac 
Pelican 61NJ26 Blac 61NJ27 Blac! 
Pelican 52PF73 Blac! 52PF74 Blac! 
Pelican 52PF77 Blac! 52PF78 Black 
Pelican 55NR82 Blac! 55NR81 Black 
Pelican == = 55NR80 Blac! 
Pelican = = 55NR79 Blac! 
Pelican 52PF85 Blac! = = 
Pelican 52PF87 Blac! = = 
Pelican = = 55NR83 Blac! 
Pelican = == 55МН84 Blac! 
Pelican — = 55NR85 Black 
Pelican 52РҒ89 Blac 52PF90 Black 
Pelican 61NJ28 Blac 61NJ29 Blac! 
Pelican 52PF81 Blac 52PF82 Blac 
Pelican 52РҒ84 Біас — — 
Pelican 61NJ30 Blac 61NJ31 Black 
Pelican 61NJ32 Blac = = 
Pelican 52PF93 Blac 52PF94 Blac 
Pelican 52PF96 Blac! = = 
Pelican 55NR86 Blac 55NR87 Black 
Pelican = = 55NR88 Blac! 
Pelican 55NR89 Blac 55NR91 Blac 
Pelican E9265 Beige, Blue, Orange 63108 Blac! 

Nanuk cases H7667 Black, Orange, Yellow H7663 Black, Orange, Yellow 
Pelican — = G3109 Black 
Pelican G3115 Blac — — 

Nanuk cases H7668 Black, Orange, Yellow H7664 Black, Orange, Yellow 
Pelican 63110 Beige, Black, Green, Orange, Silver, Yellow 63111 Beige, Black 
Pelican — — 63113 Black, Orange, Silver, Yellow 
Pelican F0575 Beige, Black, Gray, Orange, Yellow 63112 Beige, Black, Green, Orange, Silver, Yellow 

Nanuk cases 65368 Black, Orange, Yellow — — 

Nanuk cases 05371 Black, Orange, Yellow 65370 Black, Orange, Yellow 
Pelican G3120 Black — — 

Pelican F0577 Beige, Black, Orange, Yellow 63119 Black, Orange, Silver, Yellow 

Nanuk cases 65374 Black, Orange, Yellow 65373 Black, Orange, Yellow 
Pelican G3127 Beige, Black, Silver G3128 Black, Orange, Silver, Yellow 

Nanuk cases G5377 Black, Orange, Yellow — — 

Pelican F0968 Beige, Black, Orange, Silver, Yellow 63114 Beige, Black, Orange, Silver, Yellow 
Pelican G3131 Black, Orange, Yellow G3132 Black, Orange, Silver, Yellow 

Nanuk cases — — 65379 Black, Orange, Yellow 

Nanuk cases J4860 Orange, Yellow — — 

Nanuk cases 05383 Black, Orange, Yellow 65382 Black, Orange, Yellow 
Pelican E0643 Black, Orange, Silver, Yellow 63133 Black, Orange, Silver, Yellow 
Pelican = = 13E498 Black 
Pelican E0244 Black, Silver 63136 Beige, Orange, Silver, Yellow 

Nanuk cases 65386 Black, Orange, Yellow 65385 Black, Orange, Yellow 
Pelican G3117 Black — — 

Pelican 63129 Beige, Black, Green 63130 Beige, Black, Green 

Nanuk cases H7670 Black, Orange, Yellow — — 

Pelican G3134 Beige, Black, Orange, Yellow G3135 Beige, Black, Orange, Yellow 

Nanuk cases H7671 Black, Orange, Yellow — = 
Pelican G3139 Beige, Black G3140 Beige, Black 
Pelican G3137 Beige, Black G3138 Beige, Black 
Pelican — — 65CY68 Black 
Pelican G3141 Beige 63142 Beige, Black 
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SHELVING & STORAGE 
Protective Equipment Cases 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


29PH25 


WsrwaRp  STANLEY. 
Storage Trunks 


Large capacities accommodate heavy tools, gear, and equipment and protect 


them during storage or transport. 


Westward trunks are aluminum construction with steel hinges. Front latches 


and side handles. 


Stanley trunks are plastic with side latches to secure lids. 2 wheels and an 
extendable handle make them easy to pull from one location to another. 


Overall Overall Overall Item 
Length Width Height Color Brand No. 
Storage Trunks 
14 ^ in 19 in 16 % in Gray Westward 29PH25 
16 Жіп 21 in 18 V^ in Gray Westward 29PH26 
18 in 24 in 20 Yin Gray Westward 29PH27 
Storage Trunks with All-Terrain Wheels 
1154 in 14 Yin 16 Жіп Black STANLEY 140632 
18 % in 29 % in 19 in Black STANLEY 140636 
- 7 lasticase. 
QQ) PELICAN" (SA) ^i ` 


PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES 


Protective Transport Cases 


= Waterproof 

= Impact resistant 

= Folding handle, except where noted 
Rugged exteriors protect against 
drops and impacts, and big interiors 
hold large quantities of items or bulky, 
heavy equipment. Ideal for shipping on 
truck beds or in airplane cargo holds. 
Cases with wheels have handles for 
pulling, making it easier to move heavy 


Pelican—Protector Series cases are 
built to withstand extreme weather 
and harsh environments. Integrated 
pull handles and easy-to-open double 
throw latches. Automatic pressure 
equalization valve makes them ideal 
for use when flying. 
SKB—Constructed of tough polypro- 
pylene resin with molded pull handles 
and trigger release latch system for 


secure lid closure. 
Nanuk—Rugged resin shell with 
PowerClaw latches to keep lid securely 


Standard Case 
G3145 


items. 
Order cases with foam to cushion 
and minimize movement of items in 


Cube-Style 
20FZ66 transport. closed. 
FOAM INCLUDED NO FOAM INCLUDED 
Depth (Top Number Item > CHOOSE: Item P CHOOSE: 
Inside Width _ Inside Length Inside Depth — Lid- Bottom) Case Closure Type of Latches Brand No. Color No. Color 
Standard Suitcase-Style Cases 
4 Wheels 
17% in 28% in 1056 in 1%in-8%in ^ Double Throw fi Pelican 63145 * Green, Beige, Black | 03146  * Black, Green 
Standard Protective Transport Cases 
No Wheels 
10 in 16 in 10 in 1 Фіп-8 ^in Latches 2 Skb 55KC55 Black 55KC54 Black 
2414 in 47% in 17% in 3%in-14%in Double Throw 8 Pelican 13D690 Black 13D691 Black 
2 Wheels 
13 in 22 in 12 іп 2in- 10іп Latches 2 Skb = = 418R75 * Black 
22 in 12 in 2in— 10 in Latches 2 Skb = = 55KC62 Black 
14 іп 29 in 15in 2іп- 13 in Latches 3 Skb = = 55KC70 Black 
22 in 10% in 2 in — 8 % in Latches 4 Skb a == 418R26 * Black 
22 іп 10% in 2іп-8%іп Latches 2 Skb 418R25 * Black — = 
17 in 22 іп 12% in 2іп-10 %in Latches 4 Skb 418R29 * Black 418R30 * Black 
22 in 12% in 2¥%in-10%in Latches, Padlock 4 Nanuk cases H7672 * Black, Yellow = = 
23 in 14 in 2¥%in-11 ^in Latches 4 Skb 55KC67 * Black 55KC66 * Black 
17r in 29% in 12 іп 2in- 10 in Latches 5 Skb 55KC68 * Black = — 
18 in 29 in 14 іп 2%in-11 ein Latches 5 Skb 418R36 ^* Black 418R38 ” Black 
21in 30 in 18 in 2 in - 16 in Latches 7 Skb 418R40 Black K4990 * Green 
30 in 18 in 2in- 16 in Latches 7 Skb — = K4990 Beige 
22 in 29 in 16 in 2in- 14 in Latches 1 Skb == = K4991 ^" Black 
29 in 16in 2in- 14 in Latches 7 Skb — — К4991 Beige 
22V» in 227 іп 12% in 21п = 10 іп Latches 6 Skb 418R32 Black 418R33 ” Black 
24 in 24 in 14 in 2 in - 12 in Latches 6 Skb == = K4992 * Black, Beige 
34 in 12% in 2 Vs in— 10 іп Double Throw 8 Pelican 63155 Green, Beige 13E553 Black 
26 in 30% in 15% in 2in- 13 ^in Latches 7 Skb 418R96 * Black 418T23 * Black 
4 Wheels 
1954 in 28% in 17% in 3%in-14%in Double Throw T Pelican G3147 Beige G3148 * Black, Beige 
28% in 17% in 3%in-14%in Double Throw 5 Pelican 65CY63 t Black — — 
21in 30 in 18 in 2in- 16 in Latches 7 Skb = = 418R41 * Black 
215 in 41¥% in 14% in 7%in-7%in ^ Double Throw 6 Pelican 20FZ64 Black 13E575 Black 
24 in 23% in 12% in 2in-11%in ^ Double Throw 6 Pelican 13ES21 * Beige G3144 * Black, Beige 
25% in 30% in 15% in 2 іп-12%іп Double Throw f Pelican 63149 -* Beige, Black G3150 ” Black, Green, Beige 
Heavy-Duty Transport Cases 
2 Wheels 
17 in 22 in 12% in 2Y&in—10?4in Latches, Padlock 4 Nanuk cases H7672 * Orange = = 
Cube-Style Protective Transport Cases 
No Wheels 
17 in 17 in 16 in 2in- 14 in Latches 4 Skb 55KC57 Black — — 
20 in 20in 20in 5in- 15 іп Double Throw 6 Pelican 20FZ24 Black — == 
24 in 24 in 24 in 5 in- 15 in Double Throw 6 Pelican = = 63107 Black 
24 in 24 in 5 in - 19 in Double Throw 6 Pelican 20FZ66 Black — — 
4 Wheels 
18 in 18 in 18 in 4%in-13 “іп Double Throw 6 Pelican 20FZ65 Black 13D675 Black 


* Folding/telescoping handle. T Retractable handle. 
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SHELVING & STORAGE 
Protective Equipment Cases 


Protective Long Cases 


= Waterproof Lightweight— Constructed of super lightweight HPX polymer- ideal 

= Impact resistant when items must be carried over long distances such as survey equip- 
Specifically designed to transport and store ment or camera tripods. Press and Pull latches for secure closure. 

long items, such as instruments, cameras, Standard—Pelican Protector Series cases have an automatic pres- 
guns, and other valuable gear. Integrated sure equalization valve - ideal when flying or using at high elevations. 


wheels and handle for pulling make it Injection-molded solid exterior walls and easy-to-open double throw 
easier to move heavy items. latches. SKB cases are constructed of high-strength polypropylene 
Order cases with foam to cushion and resin. Trigger release latch system with cushion grip handles and auto- 
minimize movement of items in transport. Matic ambient pressure equalization valve. 

FOAM INCLUDED NO FOAM INCLUDED 

Bottom Inside Inside Inside Load Number Item P CHOOSE: Item P CHOOSE: 

Depth Width Length Depth Capacity ofLatches Brand No. Color No. Color 

Lightweight Long Cases 
2 Wheels 
515 in 16% in 44 in 8in = 2 Pelican | 55NR92 Black — — 
Standard Long Cases 
2 Wheels 
Yin 35%in d5v%in 136 Ib 4 Pelican |63151 Green, Beige 63152 Black 
Win  3594in 51A in 136 Ib 7 Pelican G3151 Black — — 

3% in 13% in 42 іп 5% in 160 Ib 4 Pelican | 63153 Green, Beige, Black)  — — 
Yin 50% іп 51A in 187 Ib 4 Pelican | 63159 Green, Beige, Black);  — — 
їзїп  505in Бип 90 Ib 4 Pelican — — 63160 Black 

4in 14%in 42702 іп 515 in 50 Ib 4 Skb 418R46 Black — = 
14%їп 36%in 6in 50 Ib 4 Skb 418R42 Black 418R44 Black 
4V^ in 14%їп 36% іп біп 50 Ib 4 Skb 418R43 Green = = 
14%їп 36v in 6in 50 Ib 4 Skb 418726 Beige — 
14%in 507 іп біп 50 Ib 6 Skb = = 418739 Beige 
6in 18 in 60 in 8 in 330 Ib 6 Skb 55KC91 Black — — 

6% in 15%in  5498in 8%іп 280 Ib 6 Pelican 63161 Black - — 
7in 16 in 56 in 9in 50 Ib 6 Skb 418743 Black 418744 Black 
8in 14%in 4470 іп 10 in 347 Ib 6 Skb 55KC85 Black == == 

95% in 1276 in 41 іп 12%in 26716 5 Pelican | G3157 Black, Green, Beige 63158 Black, Green, Beige 

10% in win 42%іп 12% in 50 Ib 6 Skb 418734 Black 418735 Black 

4 Wheels 
6% in 15%іп 54%іп 8% in 280 Ib 6 Pelican — — G3162 Black 
Heavy-Duty Long Cases 
2 Wheels 
14 іп 36% іп біп -- 6 Pelican | 63205 Black, Green G3206 Black 
4in 14 in 44 in 6in = 6 Pelican 63207 Black — = 
14 іп 50% in 6in — 6 Pelican | 63211 Black, Green — — 
бў in 14 in 44 in 875 in — 6 Pelican | 63209 Black, Green 63210 Black 


= Lockable 

Cylindrical cases have adjustable 
lengths to fit long items like fishing 
poles, posters, and banners. Prevent 


Butterfly Closure 
418P75 


437U08 and 437U07 have a secure 


convenient carrying handle. 


Latch Closure 


== Е 112988 
Ga» (> PELICAN Inside Width Inside Length Inside Depth No. Color 


No Wheels 


Protective Tube Cases Ж 


OE, PELICAN" GED 


Heavy-duty—Made from strong HPX resin to 
withstand drops and extreme weather condi- 
tions. Press and Pull latches automatically 
lock, but open with a light touch. 


Lightweight 
55NR92 


Standard 
418T35 


Heavy-Duty 
G3207 


437006 is a telescoping tube 
with a 3-tier design and a side 
handle. 


437U05 has a 2-piece design 


contents from bending or being crushed. with extra thick walls. Carrying 


handle and integrated wheels 


locking system, an easy-access lid and таке transporting heavier 


items easy. 


NO FOAM INCLUDED 
Item 


А 21^ in 104 in 21 in 437008 Beige 
Protective Rack-Mount Cases 3% in 104 3% in 437007 Beige 

Built-in interior racks absorb shock and vibration when transporting or р a эп a ae 

storing sensitive equipment like servers, audiovisual gear, telecommunica- 8in 110 in 8in 431005 Black 437U05 


tions hardware, and computers. 

Butterfly closure—Ensures lids stay in place during transit. Cases are 
molded polyethylene with 2" deep front lid and 5" deep rear lid that open 
fully. Inner rack is built of aluminum alloy with carbon steel rack rails. 8 
elastomeric isolators provide shock and vibration mitigation. 

Latch closure—BlackBox series cases are constructed of blended resin 420H32 
with a light-duty steel frame and 8 cylindrical shock mounts that attach 
directly to the case and isolate equipment from vibration and impact forces. 


NO FOAM 
Minimum Max. INCLUDED 
Inside Inside Inside Operating Operating Load Item 


АШИ Depth Temperature Temp. Capacity Brand No. Small Parts Compartmented 


7 FUE Б т 
Ta wr тшк тов se aes | Вохеѕ with Removable Cups 

та sin DX ЧЕ ТШЕ — 190b 58-ШІ | = Double latch closure = Clear lids 
15% in d Wi 180 Wi 150 р Sko T Sturdy plastic boxes separate and store fasteners, fittings, connectors, and small 
еп -40 °F 180*F 450 Ib Skb  418P81 parts keeping them dust and dirt free. Removable cups are easy to refill and have 

Latches Closure a — —PH open tops to provide visibility to contents. When lids are closed, cups are locked in 
Dun t M Tb cce TE | ec Dema Oma — ' 

23% in 3136in 18% in = 140 °F 1001 Pelican 112987 Length Width Height Color Adjustable Dividers Brand No. 
| -— ш ш - БЕЛЕ! EE = 
30% in — 140°F 10010 ^ Pelican | 112990 17%іп 14%in 4Уіп Clear/Black/Yellow 10 STANLEY 130670 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. ef 
Small Parts Compartmented Boxes Details on page A1. 


oe ЖЕ А DURHAM MFG 
= STANLEY) (> Flambeau 
Sturdy plastic boxes separate and store fasteners, fittings, connectors, and small parts keeping 
them dust and dirt free. Fixed dividers offer preset compartment sizes within the box. 
Brass Bail—Provide extra-secure lid closure with brass ring latch. 
Cam Action—Tight-sealing latches provide a waterproof seal to protect contents. 
Double Latch and Latch—Secure locking latches on front of box. 
Зе Molded Tension—lntegral molded latch keeps lid securely closed. 
Compartments . 
K4979 Snap—Push-to-close with snap shut latches. 
> CHOOSE: 
Overall Overall Overall No. of Item 
Length Width Height Color Compart. Brand No. 
Brass Bail Closure 
Compartments 12%in 8%in 4%in Beige/Green 20 Plano Molding 19YM83 
39AL10 Exam im 4% іп Beige/Green 19 Plano Molding 19YM84 
am Action Closure 
7% in 4%іп 1%in Clear 1 Plano Molding 19YM87 25 
y Double Latch Closure Compartments 
б-? Flambeau STANLEY. DEWALT 10%іп 13%in 2’%in Віаск 9 Westward — 2HFR6 3FRC4 
pr 13% in 16% in 2%in Са781асК/ 25 STANLEY ЗЕВСА = 
бта!! Parts Compartmented 187 іп 13in Зіп бгау 24 Flambeau 19YZ83 
Latch Closure 
- = =. ш 134 іп 10%in 7Мїп Clear 6 Plano Molding 45МҮ70 
Boxes with Adjustable Dividers 9i 7i 2i Clear 1 Plano Molding 437790 
9% in 16% іп 3iAin Clear 1 Flambeau 300443 
i i i 10%in 7%in 194in Clear 13 Plano Molding 437T86 
и Translucent lids allow quick view of contents B ig —185 5 ЗП Gray mt bod p 
Sturdy plastic boxes separate and store fasteners, fittings, 9in 1%in Clear 39 Plano Molding 437784 
i А 14in Jain 1%in Clear 13 Plano Molding 437787 
connectors, and small parts keeping them dust and dirt 15in 3% in Clear 1 Flambeau 5MU43 
free. Adustable dividers create custom-sized compartments Molded Tension Closure 
ithi sain 12in 39Xin Green 18 Plano Molding 36N222 
within the box. | | ain йт tin Сеш 4 Plano Molding 36N212 24 
Cam Action—Tight-sealing latches provide a waterproof . 2%in Тіп Clear 6 Plano Molding 437004 Compartments 
seal to protect contents бї 3% іп Tin Clear 5,7,8 Plano Molding К4960 K4970 
А ELT 4Vin 1%in Clear 6 Plano Molding 36N214 
= i nap Closure 
4. Latch and Lateh—Secure locking latches on front TR POS? VER Des 16 Faber kage 
of box. ауіп Ain 1%in ^ Clear 5 Flambeau 30С405 
ical— i Tin 1%in Clear 5, 9, 12 Flambeau K4962 
Mechanical—Sturdy latches are black color for quick Win 77ain 1%in Clear 11,17 Flambeau — К4963 
identification and give a tight lid closure. dhin 8/in 1%іп Clear 6, 12, 18 Flambeau К4964 
А бўй іп 12%in 194 іп Clear 6, 24 Flambeau K4968 
Snap—Push-to-close with snap shut latches. = "0X in 1%in Clear | 6, 12,13,18 Flambeau К4065 
> CHOOSE: 6/»in 10%іп 1%in Clear 12, 18 Flambeau K4967 
Overall Overall Overall Max. No. of Item . 10% in 2/іп Clear 6 Flambeau —— 30C416 
Length Width Height Color Compart. Brand No. 6% in 10%іп 1 іп Clear 6, 12, 13, 18 Durham Mfg К4966 
Cam Action Closure 834 in 13in 2%іп Clear 6, 24 Flambeau K4969 
9Win 4%in 1%in Clear 18 Plano Molding 19YM95 13in 276in Clear 6, 12, 24 Flambeau K4970 
109 іп 7%in 194 іп Clear 20 Plano Molding 19YM89 9in 13%in 2%in Olear 6,12, 16, 18,24 Durham Mfg К4971 12 
14in “Әйіп Зп Clear 3,15 Plano Molding K4973 112 іп 14%in 2%in Clear 24 Plano Molding 30F079 Compartments 
9in  176in Clear 23 Plano Molding 19ҮМ96 | 12%in 8Y2in 2¥%in ^ — Yellow 12,24 Flambeau К4972 K4971 
Double Latch Closure 
4v&in Тіп 1%in Clear 18 Flambeau 300429 
Jin 16%in 1i^in Clear 24 Flambeau 1NTH7 
9% in 1 іп 2in Clear 22 Flambeau K4974 
9%in 16%іп 3%in Clear 9,15 Flambeau K4975 
14in 15іп 3%іп Clear 6 Flambeau — 5MU44 2S 
Latch Closure PLANS 
IE: — шшш — Д 
¥ in 5 in ear lambeau 
4Жіп Тіп ^in Clear 18 Flambeau K4976 Flambeau 
Tin iin 1%in ear 1, 16 Flambeau K4977 
gin Тіп 2in Clear T6 Plano Molding 437791 Small Parts 
9¥%in Sin TA in Clear 9 Plano Molding 437T96 
99in  5in  1i5in Clear 18 Flambeau 1NTH4 
10% in 7%in 1% in Clear 24 Flambeau 1NTHS Storage 
Тіліп 1%in Clear 20, 21, 24 Plano Molding K4978 
liin ТЙіп 2%in Clear 9 Plano Molding 437195 Systems 30F061 437177 19Ү299 
87 1п 2%in Clear 22 Plano Molding 30F075 Vis T j АНЕ? 
4911 18#п 3in бгау 32. 40 Flambeau K4979 | Removable drawers and boxes offer flexibility dividers. Drawers slide easily in and out of 
. Әйіп 1%in | Clear 36 Plano Molding 36N216 | and easy access for organizing and storing cabinet. 19YZ99 has handles on drawers. 
14in 9йіп 2%1п Clear 21 Plano Molding 437T93 Iit 
= Main i/&in Clear 28 Plano Molding 30Ғ072 | SMall Items. 437174 has enclosed storage space beneath 
1 mn 1 Er ЕЛІН Clear 35 ч P MOMS IE 437179 апа 437T77 have enclosed storage the lid and molded-in storage compartments on 
{5% п 12in  5in  Beige/Brown 9 Plano Molding 19YM97 | Space beneath the lid and a DuraView front the top for frequently used items. Includes four 
Mechanical Closure _ cover for visibility to lower box contents. Include lower removable StowAway utility boxes with 
14 in 15іп 2in Clear 8 Flambeau К4980 e М 
i5in 3% in Clear 6 Flambeau 30C447_ | four removable StowAway utility boxes. ProLatch closures. Clear DuraView front cover 
WS%in 14%їп 6% in Clear 8 Flambeau 306451 i i i i allows visibility to lower box contents. 
iin i6 n Bin Clear — 44,47. 108 Flambeau K4981 30F061 is a molded plastic cabinet with 3 large y 
Snap Closure | i and 2 small pull-out trays. Clear door closes to ЗКМ86 features a handy yellow polypropylene 
20 n iin E UNNN арау El Натреаи_ 20786 keep trays in place. toolbox on top with no-spill latches, and a built- 
Е іп 220 BA in Clear 18 20 Plano Mo ding т" 19YZ99 and 4TJ28 are black polypropylene in handle. Includes (2) 3KN88 lower removable 
SiS Дш DES le 23 — Plano Molding 437103 | Cabinets that hold 5 translucent drawers with © compartment boxes with built-in handles. 
9%іп 13%in 2іп Clear 20 Flambeau 3KN88 Number of 
10%іп 7Y»in 2%іп Ж С ваг a 30 Plano Molding 437T76 | Overall Overall Overall б АЕ of Adjustable Closure Item 
Wi жі 7A | ear/blac! Length — Width Height olor ompart. Dividers Type Brand No. 
Wein Bhin 24m "oy 10 STANLEY 19YU42 | -fin 7m — 10 1n —Red/Silver 36 10 Snap Clip Plano Molding — 437178 
14in  9in 2%in й Clear " 45 Plano Molding 437775 12 in 16 in 10in Red 5 60 Molded Plano Molding | 30F061 
i Vi i ear; rac 13%іп 10іп 13%іп X Blue/Silver 84 10 Snap Clip Plano Molding 437177 
Min 112 п 2%in > Yellow 14 SIAN Ee aUora тауип Әйіп 6i Black/Clear 4 16 Mechanical Flambeau 19Y298 
1S%in 118їп 5%іп Black 12 STANLEY — 48VE73 ib^in 16іп Black/Clear 5 16 Mechanical Flambeau 4TJ28 
1694in 13in 3%іп Black/Yellow 14 STANLEY 39AL10 | 16уіп  12in 12 in Gray/Tan 112 10 Snap Clip Plano Molding 437Т74 
17% in -6%іп 2% in Black/Yellow 10 DeWalt 420Н34 i8in 18%in  119in Yellow 1 0 Mechanical Flambeau 3KN86 
itin  27&in Black/Yellow 20 Пейаі.| 420H33 | * Features black handles on front of drawers. 
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SHELVING & STORAGE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Modular In-Plant Offices 


Four-Wall Three-Wall Two-Wall Four-Wall 
Unassembled Unassembled Unassembled Assembled 


rte 


BUILDING SYSTEMS 


Modular In-Plant Offices 


= Include wall panels, connecting Please choose: White, Gray 
posts, framing, and hardware ASSEMBLED 
= Heavy-duty swing door 
with large vision lite 
= Panels have Class A fire rating 
Provide enclosed work areas inside 
warehouses, manufacturing plants, office 
buildings, and other large commercial 


Freestanding 4-wall units can be installed 
anywhere in large commercial or indus- 

trial facilities. Offices ship assembled and 
are prewired for easy set up. Can be lifted 
with a forklift or crane to position them in 


| А i the facility. 

and industrial facilities. Can be moved or ty. 

reconfigured as floor plans change. ALL OFFICES INCLUDE: 

Note: PE-stamped drawings are not included; = All wall panels, connecting 

call 1-800-GRAINGER (472-4643). Before posts, framing, and hardware 
purchasing, consult your local building department = Heavy-duty swing door with large 
for applicable code requirements. Consult an vision lite that aesthetically matches 
electrician for all electrical installations. posts, wall panels, and framing 
UNASSEMBLED » Panels have a Class A fire rating 
Easy to assemble and can be modified = Outlets/switches include boxes 

at any time. 2- and 3-wall units are and devices; install as needed in 
designed to attach to existing walls; connecting posts; no wire included 


4-wall units are freestanding. Outlets/ Note: PE-stamped drawings are not included; 
switches include boxes and devices to all 1-800-GRAINGER (472-4643). Before 
install as needed in connecting posts; no purchasing, consult your local building department 


ee : for applicable code requirements. Consult an 
wire included. Steel/Vinyl covered panels electrician for all electrical installations. 


have steel facing on the exterior and Four-Wall Assembled 
vinyl facing on the interior. Vinyl covered w/HVAC Unit 
panels feature vinyl facing on both sides. 3EPP1 
UNASSEMBLED UNASSEMBLED UNASSEMBLED 
4-WALL 3-WALL 2-WALL 
Item Item Item 
D Ww H Lights | Outlets No. Outlets No. Outlets No. 
‘Steel/Vinyl Covered Drywall Panels, STC 25 
8 fi 8 tt 1 2 D5454 2 D5472 2 D5489 
81 108 8ft 1 2 D5455 2 D5473 2 D5491 ы 
ift at d 2 D5456 | 2 D5474 | 2 54% 2 > CHOOSE: Нет 
— ——i0t їй 1 | m - Description Color No. 
6550! 
ion 12 l 8 ij ; 2 D5458 2 D54 Ded Pre-Installed - Must be ordered at the same time as the panels 
пп вй 2 | 4 05459 | 4 D5477 | 4 05495 Optional Window White, Gray 64894 
16 ft 8ft 2 4 D5461 4 D5478 4 D5496 Extra Door Assembly - . : White, Gray G4895 
12 28ft — 8t 3 — 7 H7593 4 H7584 Modular Electric Kit, Pre-Wired, 8W x 8 inH — 3NYE6 
32 ft 8ft 3 12 H7616 8 H7597 4 Н1587 Modular Electric Kit, Pre-Wired, 8W x 10 inH — 3NYE7 
16ft 8f 2 4 05462 4 D5479 4 D5497 Modular Electric Kit, Pre-Wired, 8W x 12 inH = ЗМҮЕ8 
169 201 8ft 3 8 H7606 6 H7598 4 H7585 Modular Electric Kit, Pre-Wired, 10W x 10 inH = ЗМҮЕ9 
З 8ft 4 = 8 H7613 6 H7604 Modular Electric Kit, Pre-Wired, 10W x 12 inH = 3NYF1 
20 ft 8ft 4 10 H7615 8 H7605 5 H7594 Modular Electric Kit, Pre-Wired, 12W x 12 inH == 3NYF2 
24ft 8ft 4 10 Н7618 8 Н7610 6 H7600 Modular Electric Kit, Pre-Wired, 12W x 16 inH — ЗМҮЕЗ 
208 —55$ — gg 5 12 7624 9 H7619 7 H7611 Modular Electric Kit, Pre-Wired, 16W x 16 inH = 3NYF4 
дї 80 6 | 14 H7625 | 10 H7623 | 8 H7620 ДС Cutout and Frame white, Gray 64896 
“Vinyl Covered Drywall Panels, STC 33 Add-On - Can be ordered separately and added to an existing office 
Bi 8 ft 1 2 05463 2 D5481 2 D5498 . Extra Light Fixture, Prewire White 3NYES 
8ft 10 ft 8ft 1 2 D5464 2 D5482 2 05499 Extra Light Fixture, No-Wire E White 3NYX9 
121t 8ft 1 5 D5465 2 2 D5501 _ Standard Duplex Outlet, No-Wire, 115 V AC White, Gra G4896 
ТОН 8f 1 2 D5466 2 05484 2 05502 Modular Duplex Outlet, Pre-Wired, 115 V AC White, Gray 64897 
108 12% 8% 2 2 D5467 2 2 D5503 ASSEMBLED 4-WALL 
20 ft 8ft 2 6 H7578 4 H7573 2 H7572 Item 
12: 8ft 2 4 D5468 4 D5486 4 D5504 D w H Includes Lights | Outlets No. 
jor 195 — 8f 2 4 D5469 4 D5487 4 D5505 | Aluminum/Vinyl Covered Drywall Panels, STC 25 
28t 8ft 3 10 H7589 7 H7579 4 H7575 8ft 8 V» ft Door 1 2 ЗЕРМ8 
32 ft 8ft 3 E 8 H7581 4 H7577 8 ft 81^ ft Windows, Door 2 ЗЕРМ9 
loft  8ft 2 4 15471 4 4 05506 8t 89% Door, Windows, HVAC Unit 1 2 ЗЕРРІ 
left 2008 8 ft 3 8 H7588 6 H7583 4 H7576 10 ft 8 ^ft Door 1 2 ЗЕРР2 
32ft 8ft 4 12 H7607 8 H7601 6 H7591 aft  10ft 8 v ft Windows, Door 1 2 ЗЕРРЗ 
20 ft 8ft 4 10 H7599 8 H7590 5 H7582 10 ft 8^ ft Door, Windows, HVAC Unit 1 2 ЗЕРР4 
24f — 8ft 4 12ft 898 Door 1 
201 32 ft 8ft 5 12 H7614 9 H7608 7 H7602 12ft БЕЛИ Windows, Door 1 3 SEPP6 
40 ft 8 ft 6 = 10 H7617 8 H7612 12 ft 8y ft Door, Windows, HVAC Unit 1 3 SEPP7 
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Modular In-Plant Offices & Mezzanines Details on page А1. 


SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. z 5 


ildi PORTA-KING 
Assembled Guard Buildings SOME RR 


Provide shelter and weather protection for security personnel or parking attendants 
who monitor access to the grounds of a facility. Buildings install on top of an exist- 
ing concrete pad on the grounds of corporate campuses, government facilities, 
resorts, stadiums, and other secure areas. Buildings ship to site fully assembled 
and ready for immediate use. All units include a sliding door with window and hook 
bolt deadlock, a steel counter, one 115V and one 230V outlet, 12-circuit breaker 
box, and a fluorescent light fixture (except 3CHN5 and 3CHN6 have 2 fixtures). 
Aluminum models have fully insulated R-10 walls and ceiling with a corrosion- 
resistant aluminum exterior. 

Ballistic-rated steel models provide a bullet-resistant shelter for high-security 
settings such as government and military facilities. Feature ballistic-rated 
windows, doors, and exterior walls that are fully sheathed in ballistic-rated steel 
from the floor grade to the roof line. Fully insulated R-10 walls and R-19 ceiling 
with a white exterior. Conform to standards for UL752 Level 3 ballistic protection. 


HVAC UNIT HVAC UNIT 


Door NOTINCLUDED INCLUDED 

Overall Opening No. of Item Item 

Exterior WxDxH Overall Interior WxDxH Width Windows No. No. 
Aluminum 

6ftx4ftx8ft — 5.9ftx3.6ftx7.5ft 32 in 3 3CHL8 3CHL9 
8ftx6ftx8ft — 7.6ftx5.9ftx7.5ft 35in 4 3CHN1 3CHN2 
8ftx8ftx8ft — 7.6ftx7.6ftx7.5ft 35 in 6 3CHN3 3CHN4 4 Sliding Windows 
1lOftx8ftx8ft 96 ftx 7.6 ft x 7.5 ft 32 in 6 3CHN5 3CHN6 w/HVAC Unit 


Ballistic-Rated Steel, Level 3 3CHN2 


6 ftx 4 ftx 8 ft 5.6 ft x 3.6 ft x 7.2 ft 29 in 5 10F335 10F336 
8ftx4ftx8f — ^6ftx36fx/2ft 29п 7 10Е837 10338 Note: Dimensions listed do not include HVAC unit dimensions. Call 
8ftx6ftx8ft 7.6 ft x 5.6 ft x 7.2 ft 29 in 9 10F339 10F340 1-800-GRAINGER (472-4643) for additional di à 
8fx8fx8f  76fx76f1x72f  29in 1 10F341 10Е342 aes (472-4643) for additional dimensions. 
Optional Guard 
P Rail system 


BUILDING SYSTEMS 


Mezzanine Platforms РЕЗЕ 


= Capacity: 125 Ib./sq.-ft. uniform load Landing 
= Gray polyurethane acrylic enamel finish 
Platforms bolt together with compatible landings, 
stair units, and guardrails to create an extra vertical 
level in a facility and gain additional floor space for 
work or storage. Connecting hardware has been 
welded onto the platforms’ structural beams and 
columns by the manufacturer. Commonly used for 
parts storage, work platforms, archive storage, or 
crossover platforms in warehouses and other large 
facilities. 

Standard deck is %" OSB and is suitable for office 
and storage applications in light- to moderate-traffic 
areas where heavy equipment will not be traveling 
on the platforms. 

Heavy Traffic deck is 34" high-density fiberboard 
and offers extra durability and abrasion resistance. 
Suitable for high-traffic storage and work applica- 


Optional 
Swing 
Gate 


Optional 


tions where pallet jacks and other heavy equipment Corner 
will be frequently traveling on the platforms. Optional Guard Rail 
Stair Unit 
ACCESSORIES 
Guardrail—Welded 1-pc. design with kick plate. 
Can be easily secured to mezzanine deck surface. 
Corner Guardrail—Welded 2-pc. design with kick 
plate. STANDARD HEAVY- 
А n TS Ground DECK TRAFFIC DECK 

Swing Gate—Allows for easy relocation within the T Platform Clearance Item Item КЕРМЕ ЖЕНЕ 
guardrail system. Includes latch. роет рН Аеа Height т. Ne. Hana cad 
Mezzanine Stair Unit (Without Landing)—Stars 218 tot 54 m $c. INH a Guard Rails 
are fully welded with closed risers and nonskid 8ftxl6ftx9ft 128sqft 97 %in 3NYG9 10F345 
treads. Welded, 1-pc. unit has 34" high fully-welded Н fx 20 1 x 5 1 160 sat 5 А іп знн b 

: miu n х X sq в in 
handrail and 42" high guardrail. Meets IBC. 12ftx 12 [x9 ft. 1446404  99%in |  3NYF8 10F348 

А inn— ; ; 12ftx16ftx9ft 192sqft 97% п 3NYF9 10F349 Overall Overall Нет 

Mezzanine Landing—Freestanding unit can be 128х204х98 240544 — 95%п | 3NYGT 10F350 Description Length Height Ко. 
installed anywhere on the mezzanine and easily i2fx24ftx9ft 288sqft  99%in | 3NYG2 10F351 Accessories 
moved to another location. Features steel diamond 16ftx16ftx9ft 256sqft 95 %in 3NYG3 10F352 Guardrail 48in — 42in 3NYH9 

ni 4 i 16 ftx 20 ftx9ft 320 sq ft 95 % in 3NYG4 10F353 Corner Guardrail 24 in 42in 3МҮН5 
plate finished floor. Includes a guardrail оп 2 sides — 15,5, & 9m 384sqft 97 %in | 3NYGS 10F354 Swing Gate —  42in 3NYH6 
and vertical corner posts that can accept either left- ^20fx20fx9ft 400sqft 93 %in 3NYG6 10F355 Mezzanine Stair Unit 117 Yin 144іп  3NYH8 
or right-handed stair placement. 20ftx24ftx9ft 480sqft 95 % in 3NYG7 10F356 Mezzanine Landing 48 in 152 in 3МҮН4 
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SHELVING & STORAGE 


1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Swing Gates 
GALVANIZED YELLOW Р 
STEEL POWDER COATED j 
Item Item { 
Adjustable Openin No. No. 
Standard Size, 12" Vertical Coverage 
17 into 18% in 311742 | 31TT66 
19 in to 217^ in 311143 31TT67 
22 in to 24% in 311144 311168 31TT66 
25 in to 277% in 311145 311769 
28into30%in | 311146 311170 
31 in to 33% in 311747 31TT71 
34 in to 36% in 311748 311772 
37 in to 39% in 311749 T H 
Extended 22" Vertical Coverage Self-Closing, Adjustable 
17іп1018%іп | 311158 [| 311150 = 
19 into 21% in 317750 317751 Safety Swing Gates 31TT58 А 
22 in to 24% in 31TT60 31TT52 
25 іпіо 2772 іп | 31TT61 - 311153 —— в Right- or left-swing | 
28 in to 30% in 31TT62 31TT54 ; А ill fit i А 
31 into 33791 311163 311155 Easy-to-install adjustable gate will fit ina variety of 
34 in to 36% in 31TT64 | 31TT56 different-sized openings. Auto-close with positive 
37 in to 39% in 317765 — | 357 _ stops. Include mounting hardware. 


E PS DOORS 
Adjustable Ladder Safety Gates 


a Right- or left-swing 

Self-closing swing gate provides 42" top- and mid-rail 
protection and minimizes the chances of a fall on elevated 
platforms, mezzanines or ladder ways. OSHA compliant. 


YELLOW 304 STAINLESS 
POWDER COATED | GALVANIZED STEEL 
Item Item Item 

Adjustable Opening No. No. No. 

13% into i7 in | 391626 391640 | 391654 3er65d 

1634 in to 20% in 391627 391641 391655 39L626 

1934 in to 23% in 39628 39L642 39L656 

22% in to 26% in | 391629 391643 | 391657 

25% in to 29% in 39L630 | 391644 391658 

28% in to 32% in 39L631 39L645 391659 

31% in to 35% in 391632 | 39646 391660 

34% in to 38% in 391633 391647 391661 

38% in to 42^ in 391634 301648 391662 

42% in to 467 in 39L635 39L649 391663 

46% in to 50% in 391636 391650 391664 391.640 
Self-Closing, Adjustable 

-1 ® 

Safety Swing Gates Cotterman 
= Width is adjustable in 2" increments Help facilities meet OSHA and ANSI 
= Universal design for either requirements for mandatory guarding 

right- or left-swing of platform railing system openings. 
= Friction-reducing bushings Include hardware for easy installation 

eliminate metal-to-metal contact with no drilling, welding, or cutting. Powder Coated 
= Tested to 1,000,000 cycles Stainless steel spring won't rust or Gray Steel 

without spring or hinge failure corrode. 489H94 


a 2-part powder-coated finish, 
a zinc-rich primer with UV- 
resistant polyester top coat 


POWDER COATED | POWDER COATED 
GRAY STEEL | YELLOW STEEL |STAINLESS STEEL GALVANIZED STEEL Yoliow Powd 
Item Item Item Item COW томсеє 

Adjustable Opening No. No. No. No. Coated Steel 

16 in to 26 in 489H94 489H96 489H98 489J01 | 489H96 

24 in to 40 in 489H95 489H97 489H99 489J02 

i i YellowGate 2 

Universal Swing Gate епойзаге 
= Width is adjustable in Mount in just minutes with simple hand tools; no 

unlimited increments cutting, welding, or drilling required. Attach to walls, 
= Universal design for either square and round tubing, or angle iron in either paral- 

right- or left-swing lel or perpendicular mountings. 
= Malbec tensioner for easy Adjustable lioni 


adjustment in the field Opening Finish Color No. 
= Aluminum construction 16 in to 36in ^ Powder Coated Yellow 22M481 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. eT 
Outdoor Storage Details on page A1. E 


Gable Roof 
Shed Cabinet 
32XT06 Style Shed 
2ERW6 
Rubbermaid 
Commercial Products 
Plastic Outdoor 
Storage Sheds 
= All units are lockable; 32XT06 includes a lock 
; Overall | Door Item 
Protect tools and equipment from sun exposure and weather. Exterior WxDxH | Inside WxDxH | Opening HxW Material Shed Color ^ Brand No. 
Keep stored items organized and close to where they're used BELGA A ee mum 1 
to free up indoor storage areas. Plastic construction will not 547 сий  8ftx10ftx9ft ШЕК 72 inx 60 in Resin Vanilla Suncast —32XT06 
rust or dent. All sheds have hinged double doors. [Cabinet-Style : | | 
Gable Roof shed comes to a peak allowing snow and rain -Mertical КТІ Р 
to run off. Provides extra storage capacity and headroom for 17 cu ft = inx67in | 68inx26in Polypropylene — Green/Tan Rubbermaid 2ERW6 
storing large items such as ladders and lawnmowers. Horizontal Fa е m mu 
Cabinet-Style units feature a flat roof and have a compact 18 cu ft E 1 aam | 32inx5t in Polypropylene gus, 000011819 2ERWS 
footprint. Vertical shed is suitable for storing tall items like 32 cu ft _ 47inx21 | 45inx56in Polypropylene reen an "mubbermaid 2ERW7 
rakes or brooms, and horizontal sheds are suitable for storing ттеу - 65 %inx38%| 469%  Siee-Reiforted Beige/Gray Suncast 32XTO3 
shorter items like pool equipment or garbage bins. inx49 Yin | 63 іп Resin ge/aray | 


Gable Roof, — 


Forkliftable 
Green w/ Flat Roof 
D7721 2RMZ1 
Single-Slope, 
Beige 
D7717 
Overall Door Item 
Storage Cap. Exterior WxDxH | Inside WxDxH | Opening HxW — Color №. — 


Jle-Slope Roof 


Steel Sheds E 


БЕН EN . Beige, 

Strong, waterproof corrugated steel Forkliftable with flat roof sheds 175сий — 6ftx6ftx6ft | 5%ftx5%ftx6 Aft | 73inx33 in Brown; D7717 
sheds are heavier and more durable can be moved with a forklift after they SNC OAKEN к ankan ВЕ omia 
than plastic sheds. Include hinged doors are assembled, making them ideal m EORKSI ха РАУ inxssin Brown 

: : did : aige, 
with locking latches. D7717, D7718, for facilities with frequently changing 342cuft — 11fx6fx6f | 11⁄4ftx5%ftx6 4ft | 73inx65in Brown, D7719 
and D7721 have single doors; D7719, storage needs. Use for large equipment _ m : . Green 
D7722 and D7723 have 2 doors. in outdoor areas such as construction ‘tana 8ftx8fix8ft | 8%йх5%йхтий | 87inx96in — Beige 49Р399 
Single-slope roof sheds have a sites, military facilities, and main- T ІШЕР ; PE — — Beige, | 
compact footprint and allow rain апа tenance operations. Include single И nd ai sany С i кы Шы prawn 
snow to run off. swing-out door, built-in rain gutters, шг IEEE ХЕ т D a 59пхббт биш» - 
Gable roof sheds provide extra storage 804 à wooden floor to keep the shed's [TART Atx АН | 69inx66in Green i 
capacity and headroom for large items — COntents clean and dry. 8%Пх5%ПхБ ИП | T4inx45in gray  2RMZi 
like ladders and lawnmowers. 876 ftx 1296 EX 6 it | 74 inx 45 in тау —2RMZ2 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


SHELVING & STORAGE 
Outdoor Shelters 


Pn 


BUILDING SYSTEMS 


Outdoor Equipment Enclosures 


» Include (4) interior anchor tabs Welded steel enclosures house 
and (4) permanent lifting lugs pumps, transformers, switchgears, 

= Lockable enclosures; lock included апа other large machinery to protect 

= Plywood interior units have them from vandalism, theft, weather, 
2%" thick walls; all other and outdoor elements. Sloped 
units have 2" thick walls A-shaped roof allows snow and rain to 


run off. Single hinged swing door. Ship 
fully assembled and ready for use. 


Insulated Plywood 
Walls Interior 

Item Item Item 

Storage Cap. Overall Exterior WxDxH No. No. No. 
512 cu ft 8 ft x 8 ft x 9 ft 31TT98 31TT99 31TU01 
640 cu ft 8 ft x 10 ft x 9 ft 31TU02 31TU03 31TU04 
770 cu ft 8 ft x 12 ftx 9 ft 31TU05 31TU06 31TU07 


3-Wall 
Back-to-Wall 
Shelter 
6UGA5 


ados 


Ф No Butts Bin Co. 


BUILDING SYSTEMS 


Outdoor Shelters 


Provide covered areas where 3-Wall Open Front shelters have a back 
people can smoke or wait for wall, 2 side walls, and a roof. 

transit while protected from 3-Wall Back-to-Wall shelters are installed 
sun exposure and bad weather. against the existing wall of a building.They 
Porta-King shelters have clear һауе 2 side walls, a front wall with an 


safety glass Side panels; No opening, and a roof. 
Butts Bin Co. shelters have clear — 4- Wal shelters are freestanding. The front 
acrylic side panels. wall has an opening to enter/exit the shelter. 
Overall Includes Item 
Exterior WxDxH | Inside WxDxH Seating — Color Finish Brand No. 
Unassembled 
3-Wall Open-Front — Steel 
46 in x 77 73 in x 42 Polyethylene, E 
in x 84 in in x 82 in No Clear Powder-Coated 49Р403 
75 in x 49 69.8 in x 37.5 j 
іл х 841п inx77.6in Yes Silver Powder Coated — 9PLM9 
96 in x 100 96.4 in x 92 А Polyethylene, n 
in x 91 in in x 87 in No Beige Powder-Coate 49Р402 
3-Wall Back-To-Wall — Aluminum 
84 in x 42 81 in x 39 No Butts 
in x95 in in x 79 in Yes Black Powder Coated Binco, 6/6А5 
124 in x 42 125 in x 39 No Butts 
inx 95 in inx 79 in Yes Black Powder Coated Bin Co. 6UGA6 
124 in x 84 125 in x 81 No Butts 
in x95 in inx 79 in Yes Black Powder Coated Bin Co. 6UGA9 


4-Wall — Aluminum 
84 in x 84 81 in x 81 


No Butts 
Yes Black Powder Coated Bin Co. 6UGA1 


in x 95 in in x 79 in 
124 in x 42 125 in x 39 No Butts 
in x 95 in in x 79 in Yes Black Powder Coated Bin Co. 6UFZ9 
124 in x 84 125 in x 81 No Butts 
in x 95 in in x 79 in Yes Black Powder Coated Bin Co, ВОВА? 
206 in x 84 203 in x 81 No Butts 
in x 95 in in x 79 in Yes Black Powder Coated Bin Co.  9UGA4 
Assembled 
4-Wall — Steel 
Р r No Brown Acrylic Enamel | Porta-King ЗСНМ7 
50 тх à m XU E Yes Brown ^ Acrylic Enamel | Porta-King  3CHN8 
- - Yes Brown X Acrylic Enamel Porta-King | 3EPN1 * 
ТЕ M ee б MS Е № Brown Acrylic Enamel Porta-King ЗЕРМ2 
96 in x 144 86 in x 92 No Brown ^ Acrylic Enamel —— Porta-King ЗЕРМ5 
in x 94 in in x 86 in Yes Brown X Acrylic Enamel Porta-King ЗЕРМ6 


* Includes lighting and an exhaust fan. 


4-Wall 
Unassembled 
Shelter 
6UFZ9 


31TT98 


3-Wall 
Open-Front 
Shelter 
49P402 


4-Wall 
Assembled 
Shelter 
3EPN1 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. ЕШ 


T-Slot Framing Details on page А1. 
80/20" Inc. 
The Industrial Erector Set* 

ш ш 481 6ftL 81 12 ftL 
Profiles for T-Slot Framing P Roana " Extrusion 2 Ral ol Bore Item Item Item Item 
T-slot profiles can be machined to size and ih Sig Prefer ure eries ail HxW idth Diameter No. No. No. No. 
combined to build carts, shelving, displays, barriers, 2 Adjacent-Sides Slots 

i i 10 Series 1inxtin 0.3 in 1964 in — — — 29NZ73 
workstations, machine guards, enclosures, and Other ^ standard Grooved —45- Series aT inn em 03 in Ten = = = Г @Н715 
structures without requiring welding. Structures сап -z Opposite-Sides Slots 
be expanded or reconfigured as a facility's needs Standard Grooved —10Series — Tinxtin — 03in шіп = = — | 29NZ74 
change. Aluminum profiles have recessed T-slots 4 ldjacent Sides Shots 15 Series 1 %inx1%in 0.3in "win = = — 1 29NZIT 
that accept compatible connectors and fasteners Tres Grooved 15 Series iinxiii 03i Vin = = — T 20Nz75 
that can be moved anywhere along the slots for Smooth — 15Seres 1%inx1%in O3in ‘Zain — 5JTA9 — | BJTC9 

j itioni ioj j 10 Series 1inx1in 0.3 in 1964 in — 2RCP8 — — 
precise positioning. The connectors join profiles to Standard Grooved 10 Series Linx in 0.3 in 1964 in = 29NZ64 “ 2RCP9 | 29NZ63 * 
create a frame for the structures, while the fasteners 15 Series 1¥%inx1%in 0.3in ‘in | 29NZ78 | 5JTA8 | 5JTC8 | 29NZ68 ^ 
allow hinges, panels, handles, and other parts to be Smooth 15 Series 1%inx1%in 0.3in ^ "in = 16251 — | 160252 
attached for customizing the structures. Aluminum Lite Grooved рев 1 int en oam тып — | EPRS | ZRCR4 | a 
extrusion alloy is lightweight, has a high strength- Inch Double Profiles і 
to-weight ratio, and а clear anodized matte finish 6 Adjacent-Sides Slots 105 ЭЛҮ тй z 

1 idah { eries in x 1 in 0.3 in 64 in = 29NZ66 ” 2RCR2 | 29NZ65 * 
which helps prevent oxidation and corrosion. Standard Grooved 10 Series 2inx1in 0.3 in 1964 in — 2RCR1 — = 
Lite and Ultra-Lite profiles have hollow corners 15 Series Зіпхі біп 0.3in "fin | 29NZ80 | 5JTC1 5JTD1 | 29NZ70 * 

i i i Smooth 15 Series Зіпх1 “іп 0.3 in 1764 in = 16U253 = 16U254 
making them more lightweight. : Grooved —129enes —3inxl?ein 0.3 іп "Za in — 2RCR5 2RCR6 | 29NZ71 * 
Black anodized finish profiles are a good choice Lite 15 Series Зіпхі біп 0.3in Ts in — — — | 29N282 
for low reflective projects such as photo booths and i smoot o Senes LS in Toe оз ып = 52 Se 
military applications. TOTEE 

10 Series 3inx1in 0.3 in 1964 in — 5JTA6 — 5JTC6 
EM Grooved 45 Seres 4 ілді іп 03in esin = 5JTC3 — | BJTD3 
Inch Quad Profiles 
10 Series 2inx2in 0.3 in 1964 in = 5JTA7 = 29NZ67 * 
Standard 10 Series 2inx2in 0.3 in 1964 in — = = 5JTC7 
Grooved 15 Series 3inx3 in 0.3 in 1764 in — 5JTC4 — 29NZ72 * 
15 Series 3inx3 in 0.3 in 1s in = = = 5JTD4 
Lite 15 Series Зіпх3іп 0.3 іп 14 in - — — 29NZ83 
Smooth 15 Series 3inx3 in 0.3 in 14 in = 5JTC5 = 5JTD5 
12 Adjacent-Sides Slots 
Standard Grooved 15 Series 6inx3 in 0.3 in 11/64 in — — — 29NZ84 
13ftL | 19% 11 
Slot Item Item 
Relative Profile Weight Extrusion Texture Series Width Bore Diameter No. No. 
Single Profile Metric Double Profiles 
2 Adjacent-Sides Slots 
Standard Smooth 25 Series 6.5 mm 4.19 mm 29NZ86 — 
Lite Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ94 = 
3 Adjacent-Sides Slots 
Lite Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ95 = 
4 Adjacent-Sides Slots 
Lite Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ96 = 
6 Adjacent-Sides Slots 
Smooth 20 Series 5.3 mm 4.19 mm 16U249 | 16U250 
Smooth 45 Series 10.1 mm 10 mm SJRY2 5.ЛА5 
Standard Smooth 25 Series 6.5 mm 5mm 5ЈВҮ4 5JRZ4 
Smooth 30 Series 8.1 mm 6.65 mm 5JRY9 54877 
Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 5JRZ1 5.ЛА0 
Lite Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 5JRY6 5.ЛА1 
Metric Quad Profiles 
8 Adjacent-Sides Slots 
E Smooth 30 Series 8.1 mm 6.65 mm 29NZ87 — 
DoubisiProtile Standard Smooth 45 Series 10.1 mm 10 mm 29NZ99 = 
Smooth 25 Series 6.5 mm 5mm SJRY7 5JRZ5 
Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 5JRZ2 5JTA2 
12 Adjacent-Sides Slots 
Standard Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ93 = 
Smooth 25 Series 6.5 mm 5mm 29NZ85 = 
Metric Single Profiles 
1 Slots 
Standard Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ88 — 
2 Adjacent-Sides Slots 
Standard Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ89 = 
Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ91 == 
Lite Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ97 = 
3 Adjacent-Sides Slots 
Standard Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ90 = 
4 Adjacent-Sides Slots 
Ultra-Lite Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ98 = 
Triple Profile Smooth 30 Series 8.1 mm 6.65 mm 5JRY8 5JRZ6 
Smooth 25 Series 6.5 mm 5mm 5JRY3 5JRZ3 
Standard Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 5JRZ0 5JRZ8 
Smooth 45 Series 10.1 mm 10 mm 5JRY1 5ЈТАЗ 
Smooth 20 Series 5.3 mm 4.19 mm 16U247 | 160248 
; Smooth 45 Series 10.1 mm 10 mm SJRES 5ЈТА4 
Lite 
Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 5JRY5 5JRZ9 
Metric Triple Profiles 
8 Adjacent-Sides Slots 
Standard Smooth 40 Series 8.1 mm 6.81 mm 29NZ92 = 
* Black anodized finish. 
Quad Profile 
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SHELVING & STORAGE 
T-Slot Framing Accessories 


12-Hole 90° 


Inside Corner 


ef g 


Universal Pivot 


L-Handle Linear 


Base Plate 


80/20" Inc. 


The Industrial Erector Set? 


Deluxe 
Leveling Foot 


Accessories for 
T-Slot Framing 


For use in machine 
guards and enclosures, 
workstations, displays, 
carts, shelving, and more. 


FASTENERS 


Anchor Fasteners 


Create strong, adjustable 
90? connections. 


Butt Hinges 

Aluminum hinges have 
a clear iridite finish to 
match color of profiles. 
Use to mount lighter 
weight doors or two 
profiles side by side. 
Plastic hinges are black, 
fiberglass-reinforced 
nylon with stainless steel 
pin. 

End Fasteners 


Create concealed 90? 
connections between 
profiles. 


Flat Joining Plates 
and Joining Plates 
External fasteners ease 
connecting of profiles 
with no machining 
required. 


Framing Extrusions 
Provide a clean, flush 
connection and are typi- 
cally used to reinforce a 
90? connection. 


Inside Corner Brackets 
6105-T5 aluminum alloy 
with a clear anodized 
finish except for 30 Series 
5JRT2, 5JRT3, and 5JRT4, 
which are die-cast alumi- 
num with natural finish. 


Pivot Nub Assemblies 
Add axial motion to T-slot 
profiles: connect two 
same-series profiles in 
parallel configuration, 
allowing one profile 180° 
axial motion. 6105-T5 
aluminum alloy. 


Angled Flat Bracket Nub Assembly Bearing Brake Kit 
Joining Plate 
10 SERIES | 15 SERIES | 25 SERIES | 30 SERIES | 40SERIES | 45 SERIES 
Нет Pkg.) Item Pkg.) Item Pkg.) Item Pkg.) Item  Pkg.| Item Pkg. 
Description No. 0. No. 0, No. Оу No. шу. No. (у. No. Qty. 
Fasteners 
45° Corner Supports 
Rectangle profile 2RCV8 1 2RCW1 1 5JRG5 1 — 5JRG7 1 — 
Square profile 2RCV7 1 2RCV9 1 5JRG4 1 — 5JRG6 1 — 
Butt Hinges 
Aluminum, 4 Hole 5JRL8 1 5JRL9 1 SJRK6 1 = SJRK7 1 == 
Plastic, 4 Hole — — SJRK8 1 5JRK9 1 SJRLO 1 SJRL1 1 
Flat Joining Plates 
90° Angled, 5 Hole 2RCX3 1 2RCX4 1 5JRP2 1 5JRT6 1 5JRR2 1 5JRR8 1 
90* Angled, 12 Hole 2RCX5 1 2RCX6 1 5JRPO 1 — 5JRRO 1 — 
Rectangular, 8 Hole 2RCX1 1 2RCX2 1 SJRP3 1 — 5JRR3 1 = 
Straight, 4 Hole 2RCW8 1 2RCW9 1 5JRN8 1 — 5JRP9 1 — 
Tee, 12 Hole 5JRV2 1 5JRV3 1 5JRU4 1 = SJRUS 1 == 
Tee, 5 Hole 2RCX7 1 2RCX8 1 5JRP1 1 5JRT7 1 5JRR1 1 5JRR6 1 
Inside Corner Brackets 
2 Hole 2RCW6 1 2RCW7 1 5JRN9 1 5JRT2 1 5JRP7 1 5JRR9 1 
4 Hole, Tall 2RCW4 1 2RCW5 1 5JRN7 1 5JRT3 1 5JRP6 1 5JRT1 1 
4 Hole, Wide 5JRU8 1 5JRU9 1 5JRU6 1 = 5JRU7 1 — 
8 Hole 2RCW? 1 2RCW3 1 5JRN6 1 SJRT4 1 5JRP8 1 SJRTO 1 
Inside Gusset Corner Brackets 
2 Hole SJRV4 1 SJRVS 1 5ЈАТ8 1 SJRT9 1 = 
4 Hole, Tall 5JRV6 1 SJRV7 1 5JRUO 1 — 5JRU1 1 — 
8 Hole 5JRV8 1 5JRV9 1 SJRU2 1 — SJRU3 1 — 
Pivot Nub Assemblies 
0°, Dual Straight Arms 2RCY2 1 2RCY3 1 = = = 
Universal, Dual Straight Arms 2RCX9 1 2RCY1 1 — — — — 
Standard Anchor Fastener Assemblys 
Zinc 2RCU3 1 2RCU4 1 SJRH1 1 SJRH8 1 SJRH3 1 — 
Standard End Fasteners 
Steel 2RCU1 1 2RCU2 1 5JRHO 1 — 5JRH2 1 — 
T-Nut and Screw Kits 
Base Plate Bolt Kit, Socket Head 
Cap Screw, Pkg. of 25 2RCT4 25 | 2RCT5 25 | 5JRG8 25 — 5JRG9 25 Бай 
Base Plate Bolt Kit, Socket Head 
Cap Screw and T-Nut 2RCU7 15 | 28С08 15 ЕЕ т = T 
Double T-Nut & (2) Flanged Button 
Head Socke m UE. 2RCT8 6 2RCT9 6 Ех = Т zu 
Drop-In T-Nut & Button Head 
Socket Cap Screw m ЕБ ш 50800 6 ш SJRH? 6 
Drop-In T-Nut & Flanged Button 
Head Socket Cap Sow 2RCUS 1 28С06 1 T 7 ш ш 
Drop-In T-Nut & Socket Head Cap Screw — — — 5JRH9 6 — 5АЕ74 15 
Hinge Bolt Kit, T-Nut & Button 
Head Socket Cap Screw ш ш 5JRJ1 15 T SJRJ2 15 m 
Hinge Bolt Kit, T-Nut & Flanged 
Button Head Socket Cap Screw SJRJ9 15 | 5ЈАКО 15 7 T m m 
T-Nut & Button Head Socket Cap Screw 2UWP8 15 | 2RCU9 6 5JRH4 15 — 5JRH6 15 — 
T-Nut & Flanged Button Head 
Socket Cap oes 2RCT6 15 | 2RCT7 15 | — - - - 
Finishing 
End Caps 
Rectangle, Single Width = 2RCT1 2 = = = = 
Rectangle, Single Width, Double Length 2RCR8 2 2RCR9 2 — = = = 
Rectangle, Single Width, Triple Length 5JRG2 2 5JRG3 2 = — ES = 
Square, Double Width 5JRGO 2 5JRG1 2 SJRF4 2 — SJRF5 2 = 
Square, Single Width 2RCR7 2 = 5JRE6 2 5JRF6 2 5JRE8 2 5JRF2 2 
L-Brake Handles 
Nylon 66 2RCP2 1 = == = 
Nylon Plastic — — 5JRX2 1 — == = 
Zinc — 2RCP3 1 = SJRX3 1 = 
T-Slot Covers 
Black 2RCT2 1 2RCT3 1 SJRFO 1 5JRF9 1 5JRF1 1 5JRF8 1 
Floor-to-Frame 
Base Plates 
1" x 2", 74-20 Center Тар 2RCV1 1 — — — — — 
1' x 2", 36-16 Center Tap 2RCV2 1 — — — — = 
1.5" x 3", 3-16 Center Тар = 2RCV3 1 = — = = 
2" x 2", %-16 Center Тар 5JRN3 1 = = — = = 
3" x 3", 16-13 Center Tap = 5JRN5 1 = — = = 
Flange Mount SJRN1 1 5JRN2 1 == — = 
Deluxe Leveling Feet 
74-20, 1000-Ib. Capacity per Foot 2RCV5 1 = = = = 
74-20, 5,000 Ib. Capacity per Foot SJRN4 1 — = — = = 
38'-16, 3,750 Ib. Capacity per Foot 2RCV4 1 — — — — — 
Swivel Casters w/Brake 
Bolt Kit, Socket Head Cap Screw 5JRK1 25 
Plate Caster, 300 Ib. Capacity, Flange Mount | 5JRNO 1 — — — — — 
Stem Caster, 70 Ib. Capacity 2RCV6 1 
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Supports 

6" supports made from 
T-slot profile add strength 
to 90? corners. Fasteners 
included. 


T-Nut and Screw Kits 
Fasteners to attach joining 
plates and brackets. 
Zinc-plated steel, except 
2RCUO is stainless steel. 


FINISHING 


End Caps 

Black plastic caps for 
T-slot profile ends. 
Fasteners included. 


L-Brake Handles 
Ratcheting matte handle 
secures brake-ready 
linear slide bearing in a 
semipermanent position. 


T-Slot Covers 

Black cover snaps into 
profile slots to conceal 
wire and keep out dirt. 
Cut to size with scissors. 
10 and 25 Series are PVC, 
the rest are polypropyl- 
ene. 25 and 40 Series are 
721^" long, and 30 and 
45 Series are 78%" long. 


FLOOR-TO-FRAME 


Base Plates 

Threaded center hole in 
aluminum plate is used 
to mount leveling feet 
or casters. Bolt kits sold 
separately. 


Deluxe Leveling Feet 
Install in base plate or 
directly in the end of a 
tapped profile. Swivel up 
to 20? on uneven floors. 
Swivel Casters 

with Brake 

2RCV6 has %-16 x 1.5" 
zinc-plated steel threaded 
Stem with 2"-dia. rubber 
wheel. 5JRNO has 4"-dia. 
polyurethane wheel. 
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SHELVING & STORAGE 
Pipe Fittings & Pipe Railing 


Scan. Order. Done. [== E 


Details on page A1. 


Cast-Iron Pipe Fittings and Pipe 


PIPE FITTINGS 


Galvanized iron pipe fittings have a tensile strength of no more than 50,000 Ib. Manufactured per 
international standards for durability and corrosion resistance. Feature quality set screws with 

antirust coating. Fittings build with no welding required; pipe cutters and a standard hex tool are 
usually the only tools needed. Constructed to ASTM Standards. 


els 


PIPE For Actual 
Pipe is welded and hot-dipped galvanized for For am Size Pipe Outer Dia. 
corrosion resistance. Tensile strength of 30,000 а 1 iX 
Ib. Constructed to ASTM Standards. 17 in 156 in 
1 іп 1 іп 
2in 2% in 
FOR PIPE SIZE 
зд" 1" ту" 1и" 2" 
Нет Нет Нет Нет Нет 
Кеу Product Type No. No. No. No. No. 
Structural Pipe Fittings 
A Single-Socket Tee 30LW89 4NXP5 ANXT2 ANXU8 30LW90 
B Straight Coupling = = ANXT3 4NXU9 30LW92 
C Elbow 30LW93 4NXP7 — 4NXV1 30LW94 
D Adjustable Side-Outlet Tee — — ANXTS 4NXV2 30LW96 
E Side-Outlet Elbow 30LW97 4NXP9 ANXT6 4NXV3 30LW98 
F Side-Outlet Tee 30LW99 A4NXR1 ANXT7 4NXV4 301Х01 
G hree-Socket Tee 30LX02 ANXR2 ANXT8 4NXV5 301Х03 
Н Slip-On Cross тт ANXR3 4МХТ9 4NXV6 30LX05 
| Swivel Flange 30LX06 ANXR4 ANXU1 4NXV7 30LX07 
J Clamp-On Crossover — 4NXR5 — 4NXV8 30LX09 
K Base Flange 30LX10 ANXR6 ANXU3 4NXV9 30LX11 
L Railing Base Flange 30LX12 ANXR7 ANXU4 A4NXW1 30LX13 
M Wall Flange — ANXR8 ANXU5 ANXW2 — 
N Slip-On Plug = ANXR9 4NXU6 ANXW3 30LX17 
0 Single-Swivel Socket 30LX18 ANXT1 4NXU7 ANXW4 30LX19 
Combination Socket 
P вв and Crossover 30LX20 30LX21 — — 30LX24 
Q Crossover 30LX25 30LX26 30LX27 30LX28 30LX29 
$ Four-Socket Cross 30LX35 30LX36 30LX37 30LX38 30LX39 
hree-Socket Cross 30LX40 30LX41 30LX42 30LX43 30LX44 
U Double Swivel Socket — — 30LX52 30LX53 — 
V Corner Swivel Socket — 30LX56 — 30LX58 30LX59 
W Rail Support 301Х60 30LX61 30LX62 30LX63 30LX64 
Steel Framing Pipe 
X 1-ft. Length, Pkg. of 5 — ANXW5 ANXW6 ANXW7 — 
= 
Aluminum Slip-On Pipe Aallaender 


Fittings and Pipe 
= Corrosion-resistant, nonmagnetic, nonsparking 
Rugged fittings are as strong as malleable iron, but only / the weight. The 


535 alloy aluminum fittings are suitable for use with aluminum pipe, black 
iron, galvanized carbon steel, or stainless steel with no electrolytic corro- 


sion. You can easily assemble the railing and structure with just a standard 
hex key. Innovative set screw design can drastically reduce loosening 


S. 
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caused by vibration, and they n 
can resist pull-out and rota- = For Pipe Size Pipe Outer Dia. | 
tional slip. All pipe is anodized Ж Xp ES in Б 
aluminum. OSHA, IBC, BOCA, | ип Лип 
SBC, and UBC Compliant. 2in 2% in 
FOR PIPE SIZE 
1" "mE 1и" 2" 
Нет Нет Нет Нет 
Кеу Product Type No. No. No. No. 
Structural Pipe Fittings 
A Elbow S4WK13 | 54WK14 | 54WK15 | 54WJ78 
B Adjustable Elbow 54WK10 | 54WJ96 | 54WJ77 | 54WJ81 
C Side-Outlet 54WK38 | 54WK39 | 54WJ95 146939 
D Adjustable Elbow/Tee = S4WK11 | 54WK12 == 
E Tee 54WK23 | 54WK24 | 54WK25 | 54WJ79 
F Tee-E 54WK29 = = = 
G Adjustable Tee = 54WJ76 | 54WJ99 — 
H Side-Outlet 54WK04 | 54WK05 | 54WK06 | 140940 
І Adjustable Cross Tee — — — 146942 
J Cross-E S4WK35 | 54WK36 | S4WK37 == 
J Cross — — — 54WJ80 
K Offset Cross 54WK07 | 54WK08 54//К09 — 
L Round Base Flange — 54WK19 | 54WK20 — 
M Base Flange 54WJ86 | 54WK21 | 54WK22 | 54WJ82 
N Rectangular Flange 54WJ87 — — — 
0 Adjustable Flange 54WJ88 | 54WK01 | 54WK02 = 
P Wall Flange 54WK26 | 54WK27 | 54WK28 — 
Q External Coupling 54WK32 | S4WK33 | 54WK34 | 54WJ84 
R Plug 54WJ89 | 54WJ90 | 54WJ91 54WJ83 
5 Shelf Tab 54WJ92 | 54WJ93 | 54WJ94 == 
T Adjustable Swivel 54WK16 | 54WK17 | 54WK18 = 
U Handrail Bracket — 54WK03 = — 
V. Aluminum Framing Pipe т 
V 8 ft L, Pkg. of 5 54XN47 54XN49 54XN48 == 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Wire Partition & Room Kits 
Welded and Woven Wire Mesh Partition Selection Guide How To Order Wire Partitions 
WELDED WIRE MESH PARTITIONS WOVEN WIRE MESH PARTITIONS 1. Sketch the enclosure 4. Add a corner post at 
= Welded wire construction = Woven mesh often requires metal framing and indicate the desired | each 90° corner. 
allows the installer to make or edging to secure the partition panels overall width, depth, and 5, Add line posts on both 
modifications with relative ease = Heavier product height on the sketch. sides of each panel for 
» Lightweight but strong = There are no easy footholds or 2. Add the location of the straight runs of panels. 
= Feature straight lines; steel wires are handholds with woven wire panels doors to the sketchand ØR 
welded at each intersection, which allows = Has a textured look with steel wires indicate the desired size ^ Provide a drawing and 
it to maintain its shape when stressed precision crimped and woven into a and style of doors. ШЕШШУ ТЕЕП 
1 Typically has larger openings mesh, which locks them into place 3. Determine the number 10 your Grainger Account 
than woven wire І - and provides extra strength and width of wall panels — Manager and/or your local 
= Less expensive than woven wire partitions needed. Grainger branch 


4-Wall Without 
Ceiling Panel 


35W448 
= Include a sliding door Woven-wire cages assemble with bolts 
= Keyed cylinder lock and nuts. Panels are made from 10-ga. steel 
Provide protected, enclosed areas wire that is crimped and woven into ат WireCrafters 
for work or storage inside a facil- diamond mesh. Mesh may unravel if cut. ің : 
ity. Restrict access to valuable ^ Quick-assemble adaptable welded- Complete Wire Security Cages 
n Bini and 2. А не Cages 2. with о "E » Include hinged or sliding door Welded-wire panels are made from 
INL STOCKTOOMS, WarenOUSES, dd -Sel-TapPmng screws: гапеѕ are mage 0 = Keyed cylinder lock 10-ga.wire that is welded at each 
other industrial facilities. Wire galvanized wires welded at each intersec- : intersection to form a 2" x 2" squar 
; ; : 14" y an Provide protected, enclosed areas | 10 Xe square 
mesh panels allow light and air to tion to form a 11⁄2" x 3" rectangular mesh, for work or storage inside a facilit mesh. Cutouts can be made to accom- 
pass through and give clear visi- making them stronger and more durable Restrict access i valuable tools ua d- modate pipes and other obstacles 
bility to the contents of the cages. than woven-wire panels. Panels can be cut ucts, and equipment in 2. without affecting the mesh 
Include all necessary hardware to a smaller size if needed, or to accommo- ee i d other industrial : Woven-wire panels are made from 
for assembly. date pipes and other obstacles. mA i : шке pane’ s 
facilities. Wire mesh panels allow light — 10-ga. wire that is crimped and woven 
арыз eu вин | amu ін. | and air to pass through and give clear — into a 2" x 1" rectangular mesh, 
Overall | Overall Item Item Item Item Item Item visibility to the contents of the cages. providing strength and security. 
«n Depth No. No. No. No. No. No. Installation and assembly is quick 
oven Wire m 
With Ceiling Panel and easy with included hardware. For 
10 10 22PX87 | 22PX81 | 22PX89 | 22PX83 | 22PX91 | 22PX85 added security, bolts are only acces- 
10 22PY01 | 22PX94 | 22PY03 | 22PX96 | 22PY05 | 22PX98 i insi 
20 15 22PYi4 | 22PY08 | 22PYi6 | 22PY10 | 22PY18 | 22PYi2 sible from inside the саде. 
20 22PY27 | 22PY21 | 22PY29 | 22PY23 | 22PY31 | 22PY25 2 WALLS | 3 WALLS | 4 WALLS 
130 - 20 22PY40 22PY34 | 22РҮ42 22PY36 22РҮ44 22PY38 Overall Overall Overall Door/Gate Item Item Item 
Without Ceiling Panel Width Depth Height ^ Opening Туре Мо. No. No. 
10 10 22PX86 | 22PX80 | 22PX88 | 22PX82 | 22PX90 | 22PX84 Welded Wire 
12 8 4JY81 — 4JY82 — 4JY83 — With Ceiling Panel 
16 12 4JY84 — 4JY85 — 4JY86 — 8 ft 8 ЗАН Hinged = == 351/462 
10 22РХ99 22PX93 22PY02 22PX95 22PY04 22PX97 10 ft 10 10 ft H Sliding = = 35W468 
20 15 22PY13 22PY07 22PY15 22PY09 22PY17 22PY11 12ft 121t 10ЯН Hinged = = 35W464 
20 22PY26 | 22PY20 | 22PY28 | 22PY22 | 22PY30 | 22PY24 Without Ceiling Panel 
30 20 22PY39 22PY33 22PY41 22PY35 22PY43 22PY37 8 ft 8 ЗИН Hinged 35W457 | 35W459 | 35W461 
2 WALLS 3 WALLS 4 WALLS 10ft 10 ft 10 ftH Sliding 35W465 | 35W466 | 35W467 
81tH 12 ft H ВАН 1210H ВИН 12ftH 12 ft 12 ft ВЕН Hinged 35W458 | 35W460 | 35W463 
Overall | Overall Item Item Item Item Item Item 20 ft 20 ft 10 ftH Hinged — — 35W469 
Width Depth No. No. No. No. No. No. Woven Wire 
Quick-Assemble Adaptable Welded Wire With Ceiling Panel 
With Ceiling Panel 8ft 8 8 ft H Hinged — — 35W449 
8 8 22PY91 | 22PY85 | 22PY93 | 22PY87 | 22PY95 | 22PY89 10ft 10 ft 10 ft H Sliding — — 35W455 
m" 8 22PY63 | 22PY58 | 22PY64 | 22PY60 | 22PY65 | 22PY62 12 ft 12 ft ВЕН Hinged — — 35W451 
12 22PY52 | 22PY47 | 22PY53 | 22PY49 | 22PY54 | 22PY51 Without Ceiling Panel 
16 ft 12 22PY72 | 22PY67 | 22PY73 | 22PY69 | 22PY74 | 22PY71 8 8ftH Hinged 35W444 | 35W446 | 35W448 
16 22PY81 | 22PY76 | 22PY82 | 22PY78 | 22PY83 | 22PY80 8ft 10 ft 8ftH Hinged 38XZ56 = = 
Without Ceiling Panel 10 10 ft H Hinged 38XY49 | 38XY59 | 38XY88 
8f 8 22PY90 | 22PY84 | 22PY92 | 22PY86 | 22PY94 | 22PY88 8 8ftH Hinged — — 38XY46 
8 7A599 | 22PY57 | 7A595 | 22PY59 | 7A589 | 22PY61 10# 10 ВАН Hinged — 38Х715 - 
0f 12 7A600 | 22PY46 | 7A596 | 22PY48 | 7A590 | 22PY50 10 10ftH Sliding 35W452 | 35W453 | 35W454 
20 — — — — — 22PY55 12 ft 12 ЗАН Hinged 35W445 | 35W447 | 35W450 
40 — — — — — 22PY56 16ft 16 8ftH Hinged 38XZ60 | 38XY50 — 
168 12 7A601 | 22PY66 | 7A597 | 22PY68 | 7A591 | 22PY70 206 20 10 ftH Hinged 38XY66 — 38XY07 
16 7A602 | 22PY75 | 7A598 | 22PY77 | 7A582 | 22PY79 20 10ftH Sliding — — 35W456 
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SHELVING & STORAGE Scan. Order. Done. =S 
Wire Partition & Room Kits Details on page A1. 


WireCrafters 
Wire Partition Components 


Individual components are assembled with bolts Hinged and sliding doors include 2 posts and 


and nuts to create custom secure, enclosed mounting hardware. 
areas for work or storage. Can also be used to Line post is required on both sides of each panel 
modify existing units. for long, straight runs. 
Welded-wire panels and doors have т is ан " 10.4 ft Н á 12448 
n n i vera oor em oor em oor em 
a 2" x 2" square mesh opening and a Width | Height — No. | Height No. | Height Но. 
powder-coated finish. Welded-Wire Partition Components 
4 ii it Hinged Door 
Woven-wire panels and doors have 2" x 1 40m | 87135583] 87911 3510891 [87 9511 35W599 
rectangular mesh opening and an enamel finish. иат 1 87 %in 350/584 | 87 іп 35М/592 | 87 % іп 35W601 
iding Door 
40in | in 35W585| 120in 35W593| 96in  35W602 
Stacking Panel 8ftH 10 ft H 12ftH 52in | 96іп 35W586| 120in 35W594 | 96in 35W603 
35W483 Overall Item Item Item 64in | 96in 35W587| 120in 35W595  96in 35М/604 
Width No. No. No. 76in | 96in 35W588| 120in 35W596  96in 35W605 
Stacking Panels 100in | 96in  35W589| 120in 35W597| — — 
Welded-Wire 104in | — — = = 96 in 35W606 
12 in 35W517 35W527 35W537 124in | 96in 35М590 120in 35W598| 96in 35W607 
24 in 35W518 35W528 35W538 Woven-Wire Partition Components 
36 in 35W519 35W529 35W539 Hinged Door 
48 in 35W520 35W530 35W540 40іп |87%іп 35W553| 87 іп 35W563 | 87 іп 35М/573 
60 in 35W521 35W531 35W541 52in | 8754in 35W554 87 іп 35W564 87% in 35W574 
72 іп 35W522 35W532 35W542 Hinged Double Door 
84 in 35W523 35W533 35W543 76in | 8754in 35W555| 8754in 35W565 | 87 in 35М/575 
96 in 35W524 35W534 35W544 100 in | 87%in 35W556 | 87% in 35W566 |8756in 35W576 
108 in 35W525 35W535 35W545 Sliding Door 
Hinged Door 120 in 35W526 35W536 35W546 40in | 96in 35W557| 120in 35W567| 96in 35М/577 
g Woven-Wire 52in | in 35W558| 120in 35W568 | 96in 35W578 
35W553 12in 35W483 35W493 35W504 64in | 96in 35W559| 120іп 35W569| — - 
24 in 35W484 35W494 35W505 65 in = — — = Jin 35101579 
36 in 35W485 35W495 35W506 76in | in 35W560| — = 96 in 35W580 
48 in 35W486 35W496 35W507 76in | 120in 35W570| — = = = 
60 in 35W487 35W497 35W508 100in | 96in 35W561| 120in 35W571| 96in 35М/581 
72 in 35W488 35W498 35W509 124іп | 96in  35W562| 120іп 35W572| 96in 35W582 
84 in 35W489 35W499 35W510 Line Post 
96 in 35W490 35W501 35W511 2 in — 3505471 — 35W548| — 3511549 
108 in 35W491 35W502 35W512 Corner Post 
120 in 35W492 35W503 35W513 2 in — 35W550| — 35W551| — 35W552 


d) 
MEN 
MAN 
NOM Quick-Assemble 
(5% / Slide Door 


" 
қ 


Кк мн 
6966665 п 
ҚҚ. 
RY) 
лы ат ЕТІН E 


12in 4KY76 4KY77 


Жіп 4x4 жү | Quick-Assemble Wire 


36 in AKY72 AKY73 


Яп жут жүн | Partition Components 


Corner Post 


4KY82 
Overall Door Overall Пет i 
Width. Height... Height Мо. “Woven: үгө | 5. Ен 
Quick-Assemble Adaptable Welded- Components swiftly assemble with clips and pound-in rivets to create 
VETY шт Components secure, enclosed areas for work or storage. Clips and rivets are not 
36i 93 п Bft 488188 accessible from outside the cage, to increase security and prevent 
H iH doin Sain 8f 48898 | t ing. Panels are made of 10-ga. steel wire that is crimped 
Wire Partition Components siie nor ampering. F à ga. steel p 
re | а 0 Со po ents 36in 7 %in 8ft 488193 | and woven into a diamond-shaped mesh with a 112" x 112" mesh 
Combine individual components to create custom 48 in 9 VI) 3 488189 opening. All doors include mounting hardware. 
wire partitions, tool cribs, and security cages or to in ДШ 
ке $ А 72in 93%in  8ft 488V90 АЙН | 5ftH 8fH 10 ft H 
modify existing units. Provide secure, enclosed areas “ 96іп 93%in 80  488V91 Overall | ltem | ltem Overall | Door Нет | Door Мет 
and restrict access to valuable tools, products, and Post. ————— 37 m е С ы, ж UM No. Height No, 
equipment in stockrooms, warehouses, and other Woven-Wire Partition Components 12 in %ТММз 9NVN8 36in | 84in DHR2 84in 8RKET 
i i ilities. Wi i Hinged Door 24in | 9RCT4 | 8TMM4 48in | 84in  9RCTO | 84in  8DHR3 
industrial facilities. Wire mesh panels allow lightand fenior. —— ve ggg 36in | 8UPPA | BWAES “Sliding Doors 
air to pass through and give clear visibility to the sn е 79 %in 108 4KYOi 48 іп ЕШ kos 36 in 96 in 80ка 120 in apo 
Я iding Door ІП ІП ІП ІП 
contents of the cages . | in 96in 8f  4KY99 72in | 9CM92 | 8XCZ6 60in | 96in  8YAG9 | 120in  9K676 
Adjustable gap panel offers width adjustment cis іп 113%in 10ft 4LAT1 84 in 8XCZ7 ИШЕ 72in | in  8NKA5 | 120in 87608 
рн i ; orner Post in | 8NKA4 | 8YAGB in | 96in  9EY93 | i20in 8DVK7 
from 275" to 13" and can be used to fill small gaps Ti = 88  AKY82 108in | 9CM93 | 9CMB4 120im | 96in 91399 | 120in  8NFN7 
between panels. E Zin = 10% 4KY83 120 in 9NVN5 | 8RKEG раа Post ТЕ Баа 
Hinged and sliding doors are lockable and include ~ ir —— gt Күй rom — - 
mounting hardware. Tin = 100 4КҮ81 = — . 8WAWO0| — 8DJ84 
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Hinged 
Door 


Welox 


Machine Guard System 

= Includes installation hardware 

Easy-to-assemble barriers protect workers from 
dangerous machinery, equipment, and robotic cells. 
8-ga. panels are welded to a 2" x 2" wire grid 
pattern. Order panels separately. Use hook fasteners 
and drive pins (included) to fasten into a 16-ga. 2" 
square steel post. Components come with welded 
footplates and anchor bolts. System installs 50% 


SHELVING & STORAGE 
Machine Guards 


19N865 


Post Door 


wi 


| 
System 


Up to 12" sweep. Panel system is held in place with pins, brackets, and safety 
nuts. Can be reconfigured. All-steel, welded-wire post. Lockable hinged doors. 
Includes safety socket wrench. 


| 


il 


| 
| 


faster than most other wire guarding products and is Item Item 
easily modified to accommodate field obstructions н ш ШІ Ш Е ШР 
у . Wire Partition Panels Posts 
2ft 19N873 Line Posts 
Description H ; 3ft 19N872 6 ft Zin 19N876 
muaa A "IN A 5ft 4 ft 19N871 8ft 2in 19N874 
e en Sliding Door 5ft 19N870 Offset Post 
ight Open Sliding Door 8ft 19N869 8 ft 2in 194875 
ЕСЕСІ Ге Hache RETRO р HR 2H dass Сатера | 
achine Guard Cut-Down Panel Kit = = 7ft at Тамав7 D Git 20 190877 
Item Item ents 
H ч No Description H No 5ft 19N865 5ft АЙ 19N880 
"Machine Guard Panels - ‘Posts : 78 3ft 19N879 
in Corner Post 6ft 6TMK6 Aft 19N878 
In ide Door Post 
6 t 34 In 23PC 5 Swing Door Post 6 t 6T МК7 
6ft 46 in 23PC 6 ustable Corner Post 
— 6f  58in  23PCÍ7 | EVI Panel 
In 
—6ft 82 in 23PC19 - 198229 
Saf-T-Fence Machine 
H H Post 
КЕ | Perimeter Guarding 194232 
| OR = Economical alternative 
| ХАСАН / to permanent walls 
F A | [| | Double » Combines security, 
Y ME | 5axua7 strength, and flexibility 
( D © ‘ An all-steel, modular system of panels, 
(X28 ae 4 у posts, and hinged doors protect е 
í machinery, employees, and visitors. 
mp" Ране Easy to assemble with interchangeable | 
Е panels and posts. 10-да. welded wire ЕНЕНЕ 
Steel Folding Dock Gates mesh with 11⁄4" x 2%" grid openings | Ш 
34" x 36" 15-да. U-channels riveted back-to-back construction. Equipped with | Welded to 172" x 172" х 14-ga. steel HEU 
self-securing center drop-in ріп. 12-ga. steel vertical gate rails are 172" x 172". | angle frames. 19H230 
Universal mounting on face or in casing. Powder-coated finish. Include brackets, Overall Overall Item 
bearing washers, casters, and lock lugs. Padlocks not included. —€— Width LUE 
Opening Folded Folded InUse Нет Opening Folded Folded InUse Нет 10 in 19H236 
Width Height Width Height No. Width Height Width Height No. 16 in 19H238 
Single 10toi2ft 62% Win 6ft 54XU55 19 in 19H240 
048 Ow 7 6f S54XU44 12001484 798 7H 7% SAXU54 22in 19H220 
5066 6%ft 7ft  6ft 54XU43 1410161 6%ft 70 6% БАХШЗ 28i 198243 
ӨН 71 6% 54XUA2- itin 7ft 78 54X051 58 in п Overall Overall Item 
itin 7ft 6 ft 54XU41 16to18ft 15in 78 6 ft 54XU52 34 in 19H221 Height Width No. 
6to7ft — i Posts 
Тіп 7ft 7 ft 54X039 {5in 7ft 46 in 19H222 
Тіп 7ft 7ft 54XU40 вооон loi 7ft 6ft 54XUA9 58 in 198223 5.3 ft 3 in 19H232 
А 54XU37_ i 70 in 19H245 7 ft 2 in 19H234 
itin 78 6%! 54XU36 Portable Single il 94 in 19H224 Hinged Doors 
Tio8ft Tiin 7Y5ft 7ft 54Х035 — 6107ft ^ft 6ft6in б 54Х028 10 in 19H237 3ft 19H246 
tiin 8ft 77 54XU34 онал Double n ER 16 in 19Н239 5ft — 4t — -— 18H248 
In 87И 54XU33 0 in 54Х029 ii 
81095 tiin 7f 78 54XU31 Single 1 ETT ІШ 7ft Sit 19H247 
пазя 7 to S E Sf, 54038 Bein 26m Тана With Cylinder Lock = s 
d 6 "a 7h 6й 54XU47 вре 74 15 in 6 4 fl 54XU32 An mE Bh is TA 
to їп 7ft 7ft 54005 gugon 74 15іп 6%} 54XU46 48 in 19H227 78 3f 19H230 
aft 15іп 7 ft 54Х045 58 in 19H228 4ft 19H231 
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SHOP FURNITURE 


Industrial Workbenches & Accessories 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Steel stringer and fasteners included. 
Choose from 4 edges and 7 work 
surfaces. 

Steel—Smooth surface will not crack 
or absorb oil. 12-ga. Gray powder- 
coated finish. 

Shop—Versatile, oil- and moisture- 
resistant surface. Top and bottom are 
38" super-hard custom board, sanded 
and sealed. 


Workbench Top Selection Guide 


Plastic Laminate—Nonconductive surface, 
ideal for electronics assembly or repair and 
service of component parts. Melamine- 
laminated, gray scrim satin finish. 

ESD Plastic Laminate— Protect circuit 
boards and other electronic components from 
electrostatic discharge. Built-in ground snap 
for easy connection. Resist stains, oils, and 
diluted chemicals. Almond finish. 


Butcher Block Maple—Resist damage; provides 
maximum shock absorption. Top-quality, kiln-dried, 
hardwood maple laminated strips. Oil-rubbed natural 
finish. 

Oak—Nonconductive, impact-resistant solid oak 
strips laminated together and sanded for a smooth, 
tough surface. Clear lacquer finish. 
Phenolic—Nonconductive with higher resistance to 
chemicals, stains, abrasions, scratching, and humidity. 
Black finish. 


Straight Edge 


Radius Edge 
45° Bevel 
Edge 
Bullnose Edge 


Steel Workbench Top 


Drawer 
ATW 35UX23 
Item 
М D H Drawers Color Brand No. 
Ate aee Cope Adjustable Straight Leg 
қ Зіп 30 in 27 ' to 35 % in — Sand, Gray Tennsco E6579 
tennsco 3in 36in 27761035 %in = Sand, Gray | Tennsco E6580 
Storage Made Easy IHallowell| Flared Leg 
3 V» in 30 in 32 in — Gray, Sand Tennsco E6577 
TM З іп 36 іп 32 іп — Gray, Sand Tennsco E6578 
гегяА Itc BENCHPRO Drawer Pedestal 
ше нісі ені гі 18 in 24 in 32in 3 Black/Red Hallowell 6XXUO 
18 in 24 in 32in 6 Black/Red Hallowell 6XXT8 
Workbench 24 in 24 in 32 in 3 Black/Red Hallowell 6XXU1 
24 in 24 in 32in 6 Black/Red Hallowell 6XXT9 
Tops and Legs Cahinet Pedestal 
18 in 24 in 32in = Black/Red Hallowell 6XXU2 
Workbench Tops—See Selection Guide at 24 in 24 іп 32 іп — Black/Red Hallowell 6XXU3 
the top of this page for further information. 26 in. pn 261 Мв Ша 22го пе m 320 
Workbench Legs—All-welded steel legs mem D H Color Brand No. 
are for use with workbench tops. Prepunched Flared Leg Drawer 
for tops, stringer, and lower shelf. Electrical 25444 19 ит біп Gray Pro-Line 160746 
knockouts allow for electrical outlets. Feet FEL біп Eis Cay Be te; ae 
can be mounted to floor. Load rating based 15 in 19 Vi in 19in “Gray Pro-Line 16D747 
on evenly distributed loads. Sold individually. 19 4 in 12 in бю) Бе, Beige Pro-Line Ro 
ini A in in ue, Gray, Beige ro-Line 
Gray powder-coated finish. 18in 24 in 6 in Black Hallowell 35UX23 
30 IN 36 IN Foot Rest 
Top Top Item Item 60 in 1%in 1 іп Blue, Gray, Beige Pro-Line G3306 
Edge Type Width Thickness Brand No. No. 66 1⁄4 in 1in 1 іп Beige Pro-Line 1UG99 
Workbench Top 1 іп 1 in Blue Pro-Line 16D637 
Butcher Block Birch 72 in 1 іп 1 іп Gray Pro-Line 16D638 
48 in 1% in -- 4КҮҮ5 - 8іп 1in Beige Pro-Line E8583 
60 in 1% in — AKYY6 — Overhead Light/Frame 
Radius Edge 72 іп 1% in = AKYY7 4KYY8 54 Yin 24 in 2in Gray Pro-Line 16D616 
96 in 1% in = AKYY9 * AKYZA * 60 in 12in 6 in Blue Pro-Line 16D615 
120 in 1 34 in = 4KYZ2 * AKYZ3 * 16 in 6 in Beige/White Pro-Line 4UJ61 
48 in 1% іп == АКҮҮ2 = 12 in 6in Blue Pro-Line 16D617 
60 in 154 in = 4TW44 — 72 in 16 in біп Beige/White Pro-Line 4UJ62 
Straight Edge 72 іп 134in — 4TW45 4TW47 24 in 6 in Gray Pro-Line 16D618 
96 in 154 in — — 4TW48 * Power Strip 
120 in 1 34 in — AKYYS * 4KYYA * 48 in 1 іп 1 in Silver Hallowell 36L591 
Engineered Wood 1 іп 1 іп Blue Pro-Line 16D627 
48 in 1 іп -- 4КҮ74 — 60 in 1%in 1 іп Gray Pro-Line 16D628 
Straight Edge 60 in 1 іп = 4TW87 — 2in 2in Beige Pro-Line 4UJ54 
72 іп 1 іп - 4TW88 4TW90 66 ^ in 1%in 1 іп Gray Pro-Line 16D630 
96 in 1 іп -- 4КҮ25 * 4KYZ6 * 72 in 1 іп 1 іп Blue Pro-Line 16D629 
Hardwood 2in 2in Beige Pro-Line 4UJ49 
48 in 1% in = 3MKA4 — Riser 
У іп Eased Edge All 60 in 1% іп = = 3MKC3 48 in 10 іп 12 іп Black Hallowell 35UX16 
Sides/Corners 72 in 1% in — — 3MKC5 60 in 10 in 12 in Black Hallowell 35UX17 
96 in 1% іп = 3MKC1 — 72 іп 10іп 12in Black Hallowell 35UX18 
Plastic Laminate Tool Balancer 
60 in 1% in = 4KZA1 = 50 in 8in 6in Blue BenchPro 12V617 
Bullnose Edge 72 іп 1% in = 4KZA2 AKZA3 98 in 8in 6in Blue, Gray, Black — BenchPro 64880 
96 in 134in — 4KZM * — 122 in 8in 6in Blue, Gray, Black — BenchPro 64881 
48 in 1% іп = 4KYZ7 == Tool Balancer Frame 
Straight Edge 72 іп 154 in — — 4TW77 50 in 8in 6in Gray BenchPro 12V665 
96 in 1% іп — — 4TW78 * Tool Frame and Trolley 
Stainless Steel 48 in біп 4in Black BenchPro 12V714 
Square Edge 72 in 1 Vin Jamco 29RK58 — Upper Shelf 
Straight Edge 60 in 14 in Jamco 29RK57 — 48 in 12in 4in White BenchPro 12V546 
Steel 60 in 12in 34 in Sky Blue, Gray Pro-Line E8574 
60 in 1 іп -- 4TW34 — 72 in 12 in Зд in Gray, Beige Pro-Line E8575 
Straight Edge 72 іп 1 (іп -- 4TW35 4TW36 12in 1in Sky Blue Pro-Line E8575 
96 in 1 іп -- — 200771 120 in 12in 4in White BenchPro 12V550 


* 96" and 120"W workbench tops require 3 legs. 
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SHOP FURNITURE 


1-800-GRAINGER (472-4643) Industrial Workbenches & Accessories 


Preconfigured Industrial Workbenches 20050) 


Extra heavy-duty steel construction. All benches have legs with front and rear knockouts 
for 2" electrical boxes. 3" side and back stop keeps items from rolling off the workbench. 


Feature 14-ga. steel stringers with a deep profi 


le. Medium-gray powder-coated finish. Steel 


tops have 2 intermediate reinforcement channels. Adjustable Leg workbenches adjust from 


2774" to 35%" in 112" increments. 
ACCESSORIES 


Standard Shelf Risers—1 ^" back stop. 
Electrical risers are available to add optional 
electrical outlets. 


Lower Shelf—Adds extra work space and 
features a 11" protective back stop. 


Side and Back Rail Kits—16"-ga. steel 
rails bolt to workbench top and can be used 
with other bench accessories. Easy to install 
with standard tools. 


Stackable Drawer Cam Lock— 
Compatible with stackable drawer 1PB13. 
Includes 2 keys. 


Electric Wiring Kit—Kit 1PB78 comes 
90% preassembled with 4 duplex recep- 
tacles, On/Off switch with pilot light, circuit 
breaker, and 8-ft. grounded cord and plug. 


Mobile Caster Kit—27V22 can be used 
with 48", 60", and 72" Tennsco work- 
benches. 1000-Ib. load rating. Recommend 
using a lower shelf for stability. 


Adjustable-Height Legs 
1PA85 


Item 
Stackable Drawer—Features adjust- А Description w D H No. 
ivi i j ccessories 

able divider, pencil tray, and adjustable m ШЕП EXT VIE 
ball bearing slides. Includes padlock hasp; 60 in 10^ in 12in 1PA95 
optional cam lock 2ZV23 available separately. ; 60 in 10 іп _181п 1РА97 
p p y қ Standard Shelf Riser 72in 104 in 12in 1PB70 
72 in 10% in 18 in 1PA99 
96 in 10 1^ in 12 in ATKT3 
48 in 18 in 18in  4ТКТА 
А " 60 in 15 in 18 in 1PB72 
Electrical Shelf Riser 72 in 45 in 18 in 1PB74 
96 in 15 in 18 in ATKT6 

| 01 ІШ 

Composition Тор і 48 іп 141 in Tin ATLK2 
ЕЕЕ - | Lower Shelf 60 in 14in Тіп 1РВ76 
High-Pressure 30 in in 4TKN4 72 in 14 in lin 1PB11 
Plastic Laminate Top 36 in 33 іп 19PA15 96 in 14 in lin ATLK3 
Laminated Butcher 30 in | __ 33 іп | 4TKN3 | 1PB56 48 in 30 in 3in 4TKR8 
pos 36 in 33 іп 19РА16 | 1РВ5 48 in 36 in 3 in 19PA20 
e-Leg Se ae ee 80 in 30 in Sin  РАӨЗ 
277hin-35% in | 4TKP5 | 1РА81 : аа, 60 in 36 in Зіп 1PB66 
12- -ga. Steel Top 3 19РА17 | 1PA82 | Side and Back Rail Kit 72 in 30 in 3 in 1PB64 
m 4TKP8 | 1PB23 | 72in 36 in 3 in 1PB68 - 
Composition Top — [| 1РВ?5 | 96 in 30 in 3in 4ТКН9 
High- Pressure Е |. _ | 1PB15 | ТЕ 96 in 36 in 3in 4TKT1 
Ple minate Top 3біп | 19PA18 | 1PB17 | 1PB21 | АТКВЕ Stackable Drawer 15 in 18in 8 4 in 1PB13 
- Laminated Butcher 30 in 4TKP6 1PA85 | 1РА87 4TKR1 Stackable Drawer Cam Lock ДЕ 2" T 27/23 
_BlockTop 36in 7 ET in | 19PA19 | 1PA86 | 1PA88 | 4ТКН5 Electric Wiring Kit — = = 1PB78 
Workbench Mobile Caster Kit 29 in = 6” 27/22 


* Height from floor to top of work surface. Adjustable-leg workbenches adjust from 2776" to 355%". 


LISTA= 
Preconfigured 


Industrial Workbenches 


= Drawer capacity: 165 Ib., based 
on evenly distributed loads 

= 100% drawer extension 

= Back and end stops extend 3" above 
work surface to retain small items 

= Bright blue powder-coated finish 


Designed to maximize storage in the work area, 


while heavy-duty, steel construction provides 
durability in tough environments. Pedestals 


Butcher Block 
Top with Single 


к ` Pedestal 

have ergonomically designed drawer handles 
located at the top of the drawer and are flush : 
with pedestal front when drawer is closed for ù Gray nae ih 
added safety. Drawers include preinstalled ud 
partitions with dividers. Pedestals have overall and Riser Shelf 
dimensions of 22316" x 28 "D x 33%"Н 
and come with a removable core lock for 
greater security and easy replacement. 2 keys WITHOUT RISER . WITH RISER 
included. Combination drawer/door pedestal кетгі Ni шү ШУ чу i ШЫ 
features 1 drawer and hinged bottom door : Dessen D H Compartments Drawers No. No. No. No. 
section with 1 fixed shelf. Drawer and door lock Butcher Block Top 2 à К coe 

da 2 Legs 30 in 35 Yi in — — 2MNN7 2MNN8 2MINNO | 
separately. 4 keys (keyed alike) included. Legs Single Pedestal 30 in 35 ái in п T 2MNPG 2MNP7 2МАРЕ | 
feature sturdy, 1-pc., all-welded construction Single Pedestal in i in ] MNPS | 
with bottom hole for leveling glides (included). ay Pase Lomas Top Eum Е = 2 а Н = иШ NE i 

i 2 Legs 30 in 35 йіп — — 2MNR4 

Feet have anchor holes for floor mounting. Singhs Pedestal ЗП 32 иш 1 + SMNTS — — 2MNTA 
Models are also available with 1312"H x Single Pedestal 30 in 35 % in 53 5 2ММН8 | 2MNR9 
10'%"D steel riser shelf with 2"H back stop. Double Pedestal 30 in 35 Vi in 57 6 2MNT6 |  — 
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SHOP FURNITURE 
Technical Stations & Workbenches 


Single 
Pedestal 
without Riser 


LISTA= 
Preconfigured Technical Workbenches 


= Drawer capacity: 165 For electronic testing and repair, assembly, 
Ib., based on evenly and other technical applications. Drawers 
distributed loads include dividers to customize space. Pedestals 

= 100% drawer extension come with a removable core lock and 2 keys. 

» Light gray plastic Sturdy steel legs have anchor holes for floor 
laminate top mounting. Available with powered riser shelf 

= Powder-coated finish that includes 6 outlets. 


«= 


(Workbench Top 
Sold Separately) 
Panel Leg 
5-Drawer 
Pedestal 


=Vidmar 
Stand-Alone Workbench 
Pedestals and Accessories 


= Drawer capacity: Drawer pedestals offer superior storage efficiency and 
400 Ib., based organization. Drawers feature adjustable partitions and 
on evenly dividers. Single key locking system locks all drawers at 
distributed loads once. All-welded steel construction. 


= 100% drawer No. of Item 
extension .. H No.ofDrawers _ Comparmens | |М. _ 
Workbench Cabinet Pedestals 
= Dark blue 33 in 6 124 4KC80 
powder-coated 33 in 5 96 4KC82 
finish 33 in 3 40 4KC84 
Item 
Description Ww H No. 
Accessories 


Open Bench Le 3in 33 in 4KC67 


Opeon Bench Eeg 95, оп —— аю. 
Workbench Riser, Adjustable Т2іп 12%22іп 4GE49 


Workbench Riser, Powered 72 in 15 in 4GE50 
Workbench Riser, Fixed 60 in 14 іп 4KC65 
1 Electric 
Ж 16Y675 


1322 GRAINGER. 


ETL! 


Bright Blue Powder Coat 


Single Pedestal 
Double Pedestal 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Pedestal 
with Riser 
WITHOUT RISER WITH RISER 
60 inW 72 inW 60 inW 72 inW 
No. of Item Item Item Item 
Description D H Drawers No. No. No. No. 


| 2MNT8 | 2MNT9 | 2MNUT | 
| 2MNU3 | 2MNU4 | 2MNUS | 


30in 35 %4 in 
35 V in | 2MNV2 | 2MNV3 | 2MNV4 | 

| 2MNV6 | 2MNV7 | 2MNV8 | 
30in 35Y4in | 2MNWi | 2MNW2 | 2MNW3 | 


Stainless Steel 
Workbench 
1NXY8 


Lab Workbenches 


= 1000-Ib. capacity, based on 
evenly distributed loads 

= Light beige, powder-coated finish 

Workbenches have a sturdy 4-leg 

design with 4" front, side, and back 

rails to support the work surface 

and allow operators to work on all 


Chem-Guard®—Black chemical-resis- 
tant work surface is 1.250" thick. 


Stainless Steel—Work surface is 
16-ga. with 0.125" radius edges. 


Epoxy Resin—Benches are black with 
1" eased edges. 


4 sides. Squared work surfaces MWorkhanch/ " 
i i П able Surface ет 
allow units to be slid together with Material D w H No. 
no gaps. Modular design allows Chem-Guard® 30іп 60іп 30 in  1NXZI 
optional accessories to easily bolt 2 in гё їп 30 іп 11 
P ® ; " in in ІП 
on. See Grainger.com for available Stainless Steel-5517—75 in 30in — INXZ2 
accessories. ;. 30in 60in 30in 1МХҮ9 
Epoxy Resin 39 in 72 in 30in 1NXZ3 
Dyna-Lift 
Hydraulic Lift Kits 
= Aluminum construction 
= 1000-Ib. load capacity 
i i Adjustment Item Adjustment Item 
Ergonomic Systems quickly convert a Range No. Range No. 
stationary workbench or structure into Manual Electric 
a height-adjustable unit. Come fully Я in 161070 ЕШ 161825 
“сі ІП ІП 
charged; simply bolt the pump and leg i0in 16Ү672 10 in 16Y677 
cylinders onto the structure with the 12in 16Ү673 12 іп  16Y678 
included mounting templates. 16in 16Ү674 i6in 16Ү679 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SHOP FURNITURE 


1-800-GRAINGER (472-4643) Adjustable Workbenches & Workstations 
For more information about workbench top types, see page 1320. 
Tool Suspension Bin Tool 
Frame Holder Balancer 


Accessory 


= 2— PES cdi Supports 


OVoHsnd M d 


Light/Frame тоа ane 
Articulating 
Bin Arm 
Articulating 
Monitor Arm 
Power 
Supply 


ESD 
Ground 
Kit 
Bolted Workbench Shown 
with Optional Accessories 
(sold separately) 
ESD Wrist Strap 
Drawer and 
Hanging Kit 
Adjustable-Height Workbenches and Accessories 
1%"-thick work surface has durable "Т" mold edges with rounded corners. Base station includes surface, frame, and leveling glides. 
Bolted—Top-grade construction features 16-ga. 2"-square legs, 2"-thick front, and 8"-thick back rails. 
Hand-Crank—Hand crank safely and easily folds out of the way. 20" steel modesty panel provides lateral support. 
ESD 
LAMINATE | LAMINATE 
TOP TOP 
Load P CHOOSE: Workbench/Table Workbench/ Workbench/ Item Item 
D w H Cap.** Color Frame Material Table Leg Type Work Table Type No. No. 
„Hand Crank | —— "RR P rc ———P т лды — E ——— [€ Pd 
60 in 30 in to 42 in 330 Ib | Beige, Blue, Gray Stee Cantilever Freestanding | 03667 G3668 
30 in 30 in to 42 in 750 Ib ] Beige, Blue, Gray Stee Straight Freestanding | 6363 | 63664 
72in 30 in to 42 in 330 Ib | Beige, Blue, Gray Steel Cantilever Freestanding | 63669 603670 
30 in to 42 in 750 Ib | Beige, Blue, Gray Stee Straight Freestanding G3665 63666 
Bolted D "NA E pui m Т 
30 in 60 in 30 in to 36 in 5,000 Ib | Beige, Blue, Gray Stee Straight Freestanding G3655 03656 
72 іп 30 in to 36 in 5,000 Ib ] Beige, Blue, Gray Steel Straight Freestanding | 63654 | 63660 
36 in 60 in 30 in to 36 in 5,000 Ib | Beige, Blue, Gray Steel Straight Freestanding | 6836507 | 63658 
72 іп 30 in to 36 іп 5,000 Ib Beige, Blue, Gray Stee Straight Freestanding G3661 G3662 
Fits Item Fits Item 
Description Workstations No. Description Workstations No. 
Optional Modular Accessories М ; 60 in 4UJ7 f 
Accessory Supports, Extend 48" Above Surface (Sold in Pairs) G'and72in 40166 12" Laminate Shelf and Supports 72 in 4UM8 1 
-DrawenGH'x19W'xTOWL ————- EN G0'and72in 83293 “ 2 60n —— 4UMS j- 
Drawer, 12H" x 15W' x 197 L G0'and72in 63294 * Bin Holder (Bins Sold Separately) 72 in ШЕЖЕ: 
Drawer Hanging Kit (1 per Bench) 60'and72in — 4UJ55 ; ; 60 in 41054 1 
ESD Ground Kit (ESD Station Only) G0'and72in  4UJ63 Power Supply (8 Outlets, 120V, 15 Amp) and Mounting Rail 72 in 40.49 1 
ESD Wrist Strap (ESD Station Only) 60'and72in 4064 Tool Suspension Frame (Mounts to 4UJ61. Includes 2 Trolleys) 60 in 63304 t 
Articulating Bin Arm (17" x 18") _ 60'and72in 4043 f Tool Suspension Frame (Mounts to 4UJ62. Includes 2 Trolleys) 72 іп 63305 T 
Articulating Monitor Arm (14" x 14") with Keyboard Tray — — 60'and72in 03308 t Foot Rest 60 in 63306 
Tool Balancer (For Tools up to 5 Ib., Mounts to 4UJ56 ог 4UJ57) 60'and72in — 4UJ65 72 in 1UG99 
Я 60 іп 4UJ61 1 
Overhead Light/Frame 72in 4UJ82 1 


* When mounting initial drawer to bottom of bench top, purchase 4UJ55 Drawer Hanging Kit. ** Based on evenly distributed loads. } Require Accessory Supports 4UJ66; order separately. 
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SHOP FURNITURE Scan. Order. Done. = 


Basics Workbench (Shown w/Optional Accessories) 


Overhead Light 


Hec аған Adjustable-Height Steel 
Shelf —— = e 2 Cantilever Workbenches 


= Load capacity: 750 Ib., based on evenly distributed loads 

= 155"-thick steel construction and uprights 

= Dark blue powder-coated finish 

= Workstations measure 30"D 

The modular design allows custom workbench configuration. Nonmarking 
HDPE glides protect floors and make moving unit easy. Standard Grounding Kit 
2MXJ3 includes 2 banana jacks and a mounting bracket. 

Electric Workstations adjusts with electric hydraulics, making the benches 
ideal for multiple users. 3-position memory allows workers to preset and 
access their own height preferences. Assemble workstations with standard 
tools. 120V. 

Starter units with add-on units enable workspace customization. Steel frame- 
supported work surface is pull pin adjustable (independent of frame) from 30" 
to 36"H. Frames are 65"H. 

Starter Units include work surface, frame, 2 top supports, and 2 horizontal 
leg supports. 

Add-On Units include work surface, frame, 1 top support, and 1 horizontal leg 
support. 

For ESD laminate surfaces; use Standard Optional Ground Kit 2MXJ3 and Wrist 
Strap 2WXT8, sold separately, to help protect static-sensitive electronics. 


Bin 
Holder 


Electrical 


Supply 
Mounting Rail 


Electrical 


Strip я Wrist ESD LAMINATE LAMINATE 
: Strap Starter | Add-On | Starter | Add-On 
Load > CHOOSE: Item Item Item Item 
w H Capacity Color No. No. No. No. 
Bolted Workstations 
60in 30іп to 36 in 750 Ib Blue 2WXP7 — 2WXP6 
60in 30 in to 36 in 75016 Light Beige 38GT64 — — — 
60in 30іп to 36 in 850 Ib Blue 16D767 — 16D766 — 
Electric Workstations 
60in 30%into46%in 1,0001) Blue, Gray, Beige | 63671 — 63672 — 
60in 30іп 10 42 in 330 Ib Light Blue 49XY58 — — — 
72in 30%into46%in 1,0001b Blue, Gray, Beige | 63673 — 63674 
Hand Crank Workstations 
60in З0іпїо 42 in 330102 Blue, Gray, Beige | 63667 — 63668 — 
i i i А Light Beige, Light 
Description Workbenches Ww H D пат пот сото опор Gray, Light Blue = = nil = 
Accessories 60in 30іп to 42 in 330 Ib Blue 16D763 — 16D762 — 
i 60 in 60 in 24 in 24 in 2WXR8 72in — 30into 42 in 33010 Blue, Gray, Beige 63669 — 63670 — 
Overhead Light/Frame 2 іп 72 іп 2i in 2 in TUIS 72in  30into42in _ 33010 Blue 160765 | — | 160764 | — 
i in in in ІП One Sided Workstations 
Mata! бауы shelf 12 іп 22 іп zn REI ATE 60in 17into82in 1,0001 Beige AVZL3 | 4VZL7 | AVZL2 | 4VZL6 
Bin Rail 71 951 ei, ЕЕН А 60in  30into36in ^ 7501р Blue 2WXR1 | 2WXR3 | — | 2WXR2 
- - - 6&0 in GÜ in Tin Thin 2WXT5 72іп  17into82in 1,000 lb Beige AVZL5 4VZL9 4VZL4 4VZL8 
Electrical Supply Mounting Rail 72in 2n 139i iin  2WXT6 72in  30into36in 75010 Blue 2WXR5 | 2WXR7 | 2WXR4 | 2WXR6 
Power Strip, 120V, 12 Outlets 60'and72in  49in  1%in iin  2WXI7 Two Sided Workstations 
Modular Workbench Drawer 60'and72in 15in біп i9Yiin 2UMT4 60in  17into82in 1,000 Ib Beige AVZN2 | 4VZN6 | 4VZN1 | AVZNS 
Standard Grounding Kit 60" and 72 in 6in 3in 8in 2MXJ3 т2іп  17into82in 1,000 Ib Beige 4VZN4 4VZN8 | 4VZN3 | 4VZN7 
Work Surface Material 
LAMINATED | 12GA 
HARDWOOD | STEEL 
Overall Overall Overall Shelf Item Item 
Includes Width Height Depth Capacity* No. No. 
Basic Modular Units 
m 3 Drawer Lower ^ 60in —78in 24іп 220754 220755 
pabinet, (1) 6 Drawer тәп віп 241 22CT56 | 22CT57 
Open Modular Units 
Q 3 Drawer Lower 132іп 78in 24 in — 22CT58 — 
abinet, (1) 6 Drawer 132іп 78іп 24in 575b (Shelving Unit) — 22CT59 
Lower Cabine 168 in 78іп 24іп 70010 (Shelving Unit) 22СТ60 22CT61 
Secure Modular Units 
d E ҮҮ 132in  78in 24 in 22CT62 22CT63 
abinet, rawer А 
Lower Cabinet, i68in 78in 24in  !^90lb(Cabine) ст | 200765 
м Cabinet Drawer Kit 
Fort Knox Series Modular Mu NAR UR 


1) 2 Door Lower A А i 1450 Ib (Cabinet) / 
Storage System |Hallowell | Ыл (i) 9 Drawer 18211  78in — 24in 5751 (Ѕпеміпо Unit), 220168 220767 
g y rusa LS " i68in 78in  24in 700 it баре it) 
: ANE mu Y abinet Drawer Ki elving Unit 
Modular design for customization of individual workspaces. Feature heavy duty Complete Modular Units 
welded storage components. Textured 2-tone colors black and red with powder- ^ (1) 2 Door Lower i68in 78in  24im 145010 (Cabinet 


coated finish. All systems include (2) pegboard shelves, a footrest, a power strip ате. ШЕ Drawer 50. (лепат) 


22CT68 22CT69 


~ 


22CT70 22CT71 


~ 


and a task light. Cabinets, pedestals, and lockers ship assembled. Individual Cabinet Drawer kit 2100 — 78in — 24im 7009р (Shelving Unit), 2720172 220173 

components available, see Grainger.com. * Based on evenly distributed loads. 
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SHOP FURNITURE 
Adjustable Workbenches & Workstations 


Adjustable-Height 
Workbenches and 
Accessories 


= Chemical- and corrosion- 
resistant powder-coated finish 


Roll 
= Easy to assemble Holder 
= 25-yr. warranty 
When ordering Upper Shelf, Light 
Fixture, Bin Rail, Roll Holder, Articulating 
Monitor Arm, or Pegboard, Upright 
Post must be ordered additionally. Tool 
Balancers include one Tool Balancer 
Trolley, for additional Trolley, order 
12V569. Bin Box 
Workbench with Electric Hydraulic n 
Lift and Hand Crank—1000-Ib. 
capacity workbenches include a heavy- CPU 
duty leveling glide. Adjust up to 12" in Holder 
height with either a hand crank or elec- 
tric hydraulic lift. Legs are constructed 
with /%4"-thick diagonally welded steel 
tubing. 
Pull-Pin—1600-Ib. capacity work- 
benches are height-adjustable from 30" 
to 36"H with 13-ga. steel construction. 
6600-Ib. capacity workbenches provide Pull-Pin 6600 Ib. Bench 
a sturdy work surface and feature shown with optional accessories 
stainless steel trim and ergonomically (sold separately) LISSTAT™ 
оор ‘PLASTIC. | CONTROL 
Fixed Leg—20,000-Ib. capacity work- NS E 
benches feature heavy 3" square legs. w D No. No. 
m m Upper Shelf* 
FORMICA LISSTAT™ STATIC OILED GRADE 304 - - 
PLASTIC CONTROL BUTCHER STAINLESS 60 in 12 іп 12V547 | 121552 
LAMINATE TOP! LAMINATETOP | BLOCKTOP | STEEL TOP 72 in 12 in 121548 | 12V553 
> CHOOSE: Item Item Item Item Item 
wW D Color No. No. No. No. Description w H No. 
Workbench with Electric Hydraulic Lift, 1,000 Ib Capacity LED Light Fixtures 
48in 30in Blue 13E274 13E281 13E288 13Е295 241 біп 2іп 49K954 
60in 30in Blue 13E275 13E282 13E289 13Е296 481 біп 2іп 49К956 
60in 36in Blue 13E278 13E285 13Е292 13Е299 > CHOOSE: " Pk 
72in 30in Blue 13Е276 13Е283 13Е290 13Е297 без " D H Coler NU ак: 
72in 36in Blue 13E279 13E286 13E293 13E301 К р : y- 
96in 30in Blue 13E277 13E284 13E291 13E298 UGESSDIES 21 21 ЗЕ nese 1 
96 Ша 36in Blue 13E280 13Е287 13Е294 13Е302 5 П 5 Ш ЗЕ Ш H6357 3 
Workbench with Hand Crank, 1,000 Ib Capacity 36 in Upright Post : = Я 
48in 30in Вие ”13Е246 13Е253 13E260 13E267 us 2 in біп 36 in 64834 1 
60in 30in Blue 13E247 13E254 13E261 13E268 2in 10 in 36 in 64836 3 
60in 36in Blue 13E250 13E257 13E264 13E271 2in 2in 48 in H6351 1 
72in 30in Blue 13E248 13E255 13E262 13E269 48 in Upright Post 2 in 2 in 48 in H6353 3 
72in 36in Blue 13E251 13E258 13E265 13E272 2 in 6 in 48 in 64835 1 
96in 30in Blue 13E249 13E256 13E263 13E270 2 in 10 in 48 in 64837 3 
96in 36in Blue 13E252 13E259 13E266 13E273 Pull-Pin Leg Extender біп 6in 8in 64838 4 
Pull-Pin Height-Adjustable Bench, 1,600 Ib Capacity 14 V^ in 20 in 2in 04839 1 
60in 24in Gray 16Y073 16Y089 16Y097 16Y106 Drawer with Soft 14 % in 20 in 4in 64840 1 
60in 30in Gray 16Y074 16Y090 16Y098 16Y107 Closing Feature 14 V^ in 20 in 6in G4841 1 
72іп 30in Gray 16Y075 16Y091 16Y099 16Y108 14 V» in 20 in 12 in 64842 1 
72in 36in Gray 16Y078 16Y094 16Y103 16Y111 42 in Ain 2 in 64843 1 
96in 30in Gray 16Y076 16Y092 16Y101 16Ү109 А 54 in din 2 in 64844 1 
96in 36in Gray 16Y079 16Y095 16Y104 16Y112 Power Strip, 8 66 in 4in 2in Blue, Gray, Black 04845 1 
117іп 36in бгау — — — 16Ү113 Outlets, 15A 90 in in 5in m 64846 1 
117in 30in Gray — = = 16Y110 114 in Fin 2in G4847 1 
120іп 30in Gray 16Y077 16Y093 16Y102 — GO in Thin ra 648554 * 1 
120in 36in Gray 16Y080 16Y096 16Y105 = Bin Rail 72m Tin tin Gass * —1 
Pull-Pin Height-Adjustable Bench, 6,600 Ib Capacity 60 in iin 4in G4859 * 1 
48in 30in Blue 13E303 13E312 13E321 13E330 Roll Holder 7» РТ 1i G4860 * 1 
60in 30in Blue 13E304 13E313 13E322 13Е331 С Ш Ш Ш 
б0іп 36in Blue 13E308 13E317 13E326 13E335 PU Holder Tun- гш Леп б402 — 1 
72in 30in Blue 13E305 13E314 13E323 13Е332 Pegboard Backwall 60 in 2 in 14 in 8485 " 1 
72in 36in Blue 13Е309 13Е318 13E327 135336 72 in 2 in 14 in 84866 1 
96in 30in Blue 13E306 13E315 13E324 13E333 ask Light Frame, 45° —©0 in 8in 10 in G4868 1 
96in 36in Blue 13E310 13E319 13E328 13E337 ш 72 in 8in 10 in G4869 1 
120іп 30in Blue 13E307 13E316 13E325 13E334 ask Light Frame, 90° —©0in 8іп біп 64873 1 
120іп 36in Blue 13Е311 13Е320 13Е329 13Е338 и i 72 in 8 in 6 in G4874 1 
Fixed Leg, 20,000 Ib Capacity ool Balancer 60 in 8in біп 64878 | 1 
60in 30in Black Gray| — 04814 64823 54805 54796 72 in 8in біп 64879 + 1 
60in 36 in Black, Gray G4818 G4827 G4809 G4800 Metal Keyboard А un ; 
72in 30in Black Gray) — 64815 64824 64806 64797 ray with Tilt 211 4n Black 33HY60 1 
72in Зб іп Black, Gray G4819 04828 64810 G4801 ool Trolley 3in 3 іп Зіп Silver 12V569 1 


Fully Enclosed 
Light Fixture 


Upright 


Top Shelf 
Post 


* When ordering Upper Shelf, Bin Rail, Roll Holder, or Pegboard, Upright Post must be ordered additionally. 1 Tool Balancer includes one Tool Balancer Trolley, for additional Trolley, order 12V569. 
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SHOP FURNITURE 
Workbenches 


All-Welded Steel 
Workbenches and 
Work Tables 


Gray enamel powder-coated finish. 


Strong Hold—Workbenches have 
2" x 2" x V4" steel angle legs and 
7-ga. steel top. 


Durham—1 2-ga. lower shelf 
withstands tough environments; 
500-Ib. shelf capacity. Rust- and 
corrosion-resistant finish. Ship fully 
assembled. 


Jamco—Standard Workbenches 
feature rugged 12 ga. steel top. 
Include 2" square tubular corner 
construction with floor pads, lower 
shelf, half shelf, and 4" back 
support. Standard Work Tables 
have flush tops and 3" x 3" x 36" 
angle corner posts. 


1326 GRAINGER. 


2RNG2 


16A210 


Scan. Order. Done. 7 
Details оп page A1. EIE 
All-Welded Steel Workbenches aa 


with Drawers StrongHold 
All workbenches feature a 7-ga. steel top. 2RNG9 and 2RNH1 feature 
2RNG2 and 2RNG3 feature a bottom shelf. locking drawers with key 
locks and a bottom shelf. 
Item 
Ww D H Load Cap.* No. 
andard with 2 Drawers 
48 in 30 in 34 in 5,500 Ib 2RNG2 
60 in 36 in 34 in 8,250 Ib 2RNG3 
Standard with 4 Locking Drawers 
48 in 30 in 34 in 5,500 Ib 2RNG9 
60 in 36 in 34 in 8,250 Ib 2RNH1 


* Based on evenly distributed loads. 


Bench-in-a-Box 
16D756 


Technician Station 

(Comes with all 
Accessories as Shown) 
2WXU1 


PAOLINE 


Adjustable-Height 


Load Item = 

йен еке M | Electronic Workbenches 
Strong Hold | 16D756—Includes lower shelf with dividers, storage shelf with 4” clearance, 
Dian Mig 34in — 2,501b ?2RNF3 | 60”H uprights, paper spool holder, overhead light, corrugated storage shelf, and 
авт 30in ЗА іп 12,000 Ib 1PE52 bin holder. Also has 120V, 15A power supply. Light gray painted frame. 

—À in ME 400) ate 16D761—Includes 2 lockable drawers, 1 padlock drawer, riser with built-in 
60 in 36 in 34 in 12.000 lb 4NUR1 outlets, footrest, and 90° rolled front edge. 
72 in 38 п x n 12.000 b NUS Technician Station Heavy-Duty Workbenches—Include 2 modular drawers 
Јатсо > with laminate face, personal padlock drawer with hanging kit, riser with 6 pre- 
48in 24in 34 in 3,000 ib 16A210 | wired outlets, and a 90? rolled front edge. ESD laminate benches include a ESD 
60in 30in 34 in 3,000 Ib 16A212 it Wi 1 
тә, 30 ЗАТ 3 000 Ib "I6A213 work and shelf surfaces, and a standard ground kit with 2 banana jacks. 

36 in 34 in 3,000 Ib 16A215 Load Item 
Standard Work Tables D Ww H Capacity Color No. 
Jamco Bench-in-a-Box 
48 in 36in 34 in 8,000 1b 9MKU9 | ESD Laminate 

36 in 34 in 4,000 Ib 16A255 30 in 72in 30 in to 36 in 750b бау 160756 | 
60 in 36 in 34 in 8,000 lb  9WDK8 30 in 72in 30 in to 36 in 5,000 Ib Blue 16D761 

36 in 34 in 12,000 ІР 16A217 Technician Station Heavy-Duty Workbenches 

36 in 34in  16,0001b 9KHD7 Laminate 

36 in 34 in 40000 16A256 | 30i  72in 30into36in 5,000 White +  2MNN3 | 
72in 36in 34in  12,0001b 16A218 | 36in  72in  30into36in  5000lb White  2MNN5 | 

36 in 34in 16,0001b 8A069 ESD Laminate — үұүұұ|үү| құүұі| 24-7 
Standard Adjustable Workbenches 30 іп 60 in 30 in to 36 in 5,000 Ib. White 2WXU1 
Strong Hold 30in Тіп 30into36in 5000 White  2MNNA | 
30in 24in 30into40in 2,7501. 2RNF7 |  36in 7  60in  30into36in 5,0000 White += 2MNN2 - 
* Based on evenly distributed loads. 36 in 72 іп 30 in to 36 in 5,000 Ib. White 2MNN6 
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SHOP FURNITURE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Workbenches & Worktables 


All-Welded Steel 
Workbenches 
with 1 Riser 


Rugged, 12-ga. steel shelves. 2" square tubular corner construction with floor 


16A237 — 16A315 


Stainless Steel Worktables 


pads. Top shelf has a lip on 3 sides, and lower shelf has a 4" back support. All-welded steel construction with 16-ga. polished shelves and 1%" corner 
Height with riser is 48". angles. Flush shelves have a 20" clearance between them. Shelf height: 30". 
Include prepunched mounting pads. 
Load Item 
М D H* Cap. No. Item 
48 in 24 іп 34 in 3,000 Ib 16A237 Includes М D H Load Cap.* No. 
60 in 24 in 34 in 3,000 Ib 164238 24 in 18 in 30 in 1,200 Ib 16A315 
60 in 30 in 34 in 3,000 Ib 164239 30 in 18 in 30 in 1,200 Ib 8VYH1 
72 in 30 in 34 in 3.000 Ib 16A240 Top, Legs, Lower Shelf 36 in 24 in 30 in 12001b 8РВЕ2 
72 in 36 in 34 in 3,000 Ib 164242 48 in 24 in 30 in 1,200 Ib 8DPR6 
* Work surface height. 1 Based on evenly distributed loads. * Based on evenly distributed loads. 


Worktable w/ 
Backsplash 
and 
Undershelf 


E 


Flat Top w/ 
Tubular Base Flat Top w/Galvanized 
Undershelf 
24 IN WIDE|30 IN WIDE|36 IN WIDE|48 IN WIDE |60 IN WIDE|72 IN WIDE 
Item Item Item Item Item Item 
Includes D H No. No. No. No. No. No. 


Worktables, All Stainless Steel 


= Backsplash and зб 34 уіп AUEK2 
Stainless Steel and Steel Worktables "=. 
: N : 30in 34У іп 40ЕЈ5 
Easily assembled worktables and utility stands feature stainless steel Тараг pase : 
tops with stainless steel or heavy-duty 16-ga. galvanized legs and ТЕТЕ 30in 34/2 п 40ЕЈ8 
undershelf. Rolled edges on front and rear, 90° turned down ends allow Worktables, Stainless Steel Top 
12: гі ; acksplas| 
additional tables to be placed flush to end. 600 1р. capacity, based | and Galvanized 30in 34%in 2KRD7 
on evenly distributed loads. All models are compatible with Caster Kit Undershelf 
Flat Top and 
2KRE5. Gray color. NSF approved. Ба орат af iad cin "m 
w Load Item ubular Base 
Description Type (in. Rating (Ib.)* No. 24in —24in = 
ананас. а : Pat Тората діт 34 % in 2KREB 
Worktable Caster Kit 4 india Tin 200 Ib 2KRE5 Undershelf 30in 24in — 
* Based on evenly distributed loads. 30in 34 in 2KRD9 
All Steel Workbenches with ы 
. Бан 
Stainless Steel Tops StrongHold 
All-welded workbenches with 7-ga. top and 12-ga. bottom shelf are designed to withstand 
heavy manufacturing, assembly, and maintenance work. Legs are 2" x 2" x М" steel angle. 4NWD4 


Models are available with drawers that аге 14-ga. steel and have а 400-Ib. capacity, based on 
evenly distributed loads. Adjustable-Leg models adjust from 30" to 40"H. Ship fully assembled. 


Item 
Includes w D H Load Cap.* No. 
Fixed-Le! 
30 in 24 in 34 in 2,7501. 4NWD1 
48 in 30 in 34 in 5,000 Ib 4NWD2 
Top, Legs and Lower Shelf G0in — 36in 34 in 82501b — 4NWD3 
12 in 36 in 34 in 10,000 Ib — 4NWD4 
60 in 36 in 34 in 8,250 lb — 4NWES 
Top, Legs, Lower Shelf, and 2 Drawers —T12in 36n 34in  100001b  4NWFi- 
Top, Legs, Lower Shelf, Riser Shelf and 6 Drawers 12 in 36 in 46 in 10,000 lb — 4NWH2 
48 in 30 in 34 in 5,500 Ib 4ММ/Н9 
Тор, Legs, Lower Shelf, 4 Locking Drawers and 4 Keys 60in 36іп 34 in 8,250lb — 4NWJ1 4NWH2 
12 in 36 in 34 in 10,000 lb — 4NWJ2 
Adjustable-Le 
30 in 24in X 30into 40 in 2,750 lb — 4NWK3 


Top, Legs and Lower Shelf 72in 36іп 30 into 40 in  10,0001b 4NWK6 
* Based on evenly distributed loads. 
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9R530 


ri 9 mco 
Steel Work/Machine Tables DURHAM MFG JZ 


a Ship assembled Jamco—Heavy-duty tables are all-welded 
Durham—ldeal as a workspace for 11 4. ошко, 
machines and other items that require a 1. КЕ Boe HIER angie 
sturdy table with a high load rating. posts: 
Load Item Load Item 
w D H Capacity No. w D H Capacity No. 
No Shelf Durham Mfg _ Б 
Durham Mfg звіт 8ш 30п 200010 22071 
18in 18іп 2,0001: 22М070 24in 30іп 200010 22М086 
18in 24іп 2,0001: 22М074 24in 30іп 200010 22М098 
24in — 18in 30іп 200010 22М076 авт 24n — 36in 30000 22МЕ04 
18іп ^ 36in 20000 22М078 30in 36іп 3,0001) 22МЕ08 
18in 4Оіп 2,0001: 22М080 36in 26іп 3,0000 22МЕ09 
24in 18іп 2,001) 22М082 60in — 24in 30іп 200010 22МЕ07 
24in 24іп 2,0001) 22М084 72in Збіп  36in 30000 22МЕ10 
22ND72 36in — 24in — 30in 20001) 220088 2-Shelf 
24in З6іп 2,001:  22ND90 Jamco E 2 
24in 42іп 2,0001) 22М092 24n 8ш 32 20000 16А287 
24in 18іп 2,001) 22М094 24in — 32in 20000 164291 
24in 24іп 2,0001)  22ND96 30in — 18in — 32in 20000 16А288 
24in — 30in 2,001) 22М099 36in -15іп 321 20000 — 16A289 
agin 24n — 36in 2000 22МЕ02 24in 32і! 20000 16А293 
24in 42іп 2,001) 22МЕ05 48in X 24in іп 20000 164294 
36in 24іп 14,000І) 22МЕ51 60in 30і 532: 20000  16A298 
36 іп 30in 140000 22МЕ52 Durham Mfg 
36in — 34in 14,0001b 22МЕ53 звіт —18in 30  2,0001b 22М072 
36in 24іп 14,0001) 22МЕ54 24in 30іп 200010 22М087 
60іп 36 in 30in 14,0001 22МЕ55 1-Drawer 
36 іп 34in 1400010 22МЕ56 Durham Mfg 
36in 24іп 14,0001) 22МЕ57 18in 18іп  2,0001b 22М073 
72in — 36in 30іп 140001) 22МЕ58 18in 24іп 200010 22М075 
36in — 34in 14,000 lb 22МЕ59 24in — 18in — 30in 20001) 22М077 
1-Shelf 18in X 36in 2,0001: 22М079 
Jamco 18in іп 200010  22ND81 
24n 18in 301 2,0000 98530 24in 18іп 20000 22083 
24in — 30in 20000  8DRG2 24in 24іп  2,0001b  22ND85 
301 18in 30іп 20000 80274 36in — 24in 30іп 2,0001: 22М089 
22ND73 "^ ^24in  30in 2,000) 164274 24in  36in 2,001)  22ND91 
18in 30іп  2,000lb 8ВР01 24in 42іп 20000  22ND93 
36in — 24in 30іп 2,0000  8RHFÍ 24in  18in 2,0001:  22ND95 
30in — 30in 20000) 16Ү277 24in — 24in 2,0001) 22М097 
48in — 24in 30іп 20000  8DUK7 48іп — 24in З0іп 20000 22МЕ01 
60in —30in 30іп 20000 164279 24in — 36in  2,0001b 22МЕ03 
24in  42in 20000 22МЕ06 


Adjustable-Height Steel Work/Machine Tables 
= Gray powder-coated finish Ideal for use with drill presses, arbor presses, lathes, 
= Load capacity: 1500 Ib., based and benchtop sanders/grinders; provide additional work 
on evenly distributed loads and storage space. Leg flange on bottom prevents floor 
= Ship unassembled surface from being cut. Sturdy, 16-ga. steel top shelf. 
Full-depth lower shelf provides additional storage and 
added rigidity. 
Item 
| w D H No. | 
24 in 18in 18 in to 24 in 4GHW9 
18 in 30 in to 36 in 1W973 
30in 24 in 18 in to 24 in AGHP3 
1W973 24 in 30 in to 36 in 4GHP5 
36 in 24 in 18 in to 24 in 4GHX1 
24 in 30 in to 36 in 1W975 
48 In 24 in 18 in to 24 in AGHPA 
24 in 30 in to 36 in 4GHP6 
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SHOP FURNITURE 
Workbenches & Cabinets 


Work Surface 
System 


System creates a customized 
workstation suited for specific 
requirements which can be 
adjusted as needs change. 
Constructed of 16-ga., 304 
brushed stainless steel with 
chrome base. All models, except 
accessories, are NSF Approved. 


WORKTABLES 
Worktables have four 33" posts. 


WORKTABLES WITH 
CANTILEVERED 

OVERHEAD SYSTEM 

Come with two 33" front posts, 
two 63" rear posts, and 2 over- 
head shelves. Order additional 
cantilever shelves separately. 


48 IN WIDE | 60 IN WIDE 
Load Item Item 
Description D H Capacity No. No. 
Worktables 


30 in 
30 in 


34 V» in 
34 V» in 


2 C-Frame Bases 600 Ib 4UEL3 AUEL4 
1 C-Frame Base and 1 Wire Shelf 
2 Wire Shelves 30in 34%іп 60016 4UEL8 


1 H-Frame Base and 1 Wire Shelf 30in 347%іп 60010 4UEN1 


Worktables with Cantilevered Overhead System 
2 C-Frame Bases 30 іп 63 іп 60015 |  4UEN2 | 4UEN3 
1 C-Frame Base and 1 Wire Shelf 30 in 63 in 600lb | 4UEN4 | 4UEN5 


5HZP8 
(Contents not 
included.) 


StrongHold 


Workbench 
Cabinets 


12-ga. steel cabinets come fully assembled. Units are lockable with 
a 3-pt. locking system that accommodates a padlock (not included). 
Benches with drawers have a weight capacity of 400 Ib. per drawer, 
based on evenly distributed loads. 


Top Item Top Item 
Material М D H No. Material М D H No. 
Multi-Compartments With 12"H Riser 
48in  36in 3/in  5HZP1 Steel 60in 30іп 46in  5HZP8 
50in 30іп 34in  5HZP7 * 12in 30іп 46in  5HZP9 
Butcher 60in  36in  37in SHZP2 With 2 Upper Compartments | 
Block 72in  36in 37 in  SHZP3 Steel [2in  30in 62  SHZRÜ 
84in  36in  3/in  5HZP4 84in  30in 62іп 5Н/В1 
96in  36in З7іп 5Н/Р5 Bi-Fold Doors, 1-Shelf 
108in 36іп 37in  bHZP6 Butch 48in  36in 3/in 10A010 
84in 30in  34in 5Н2М8 Block 72in 36in 3/in 10A01 
Steel 96in  30in 34in  5bHZN9 84in  36in 37in 10A012 
108in  30in 34in  5HZPÜ 


With Peghoard, 12 Bins and Outlet Strip 
teel 72in_  30in X /2in _5HZR2 


* Includes 2 drawers. 
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1PB34 


Adjustable-Height 
Folding-Leg Steel Workbench 


= 2000-Ib. capacity, based on evenly distributed loads 

= Gray powder-coated finish is acid- and rust-resistant 
Sturdy workbenches have hinged legs that fold away for simple, 
convenient storage. All-steel welded construction. Work surface 
height adjusts in 1" increments. 


PARTICLEBOARD 
Item 
Ww D H No. 
60 in 30 in 28 in to 42 in = 
72in 30 in 28 in to 42 in 4NUR9 
36 in 28 in to 42 in 1PB45 
30 in 28 in to 42 in 4NUU1 
96 in 36 in 28 in to 42 in 1PB48 
48 in 28 in to 42 in .. 4NUU3 
30 in 28 in to 42 in 4NUR8 
120 in 36 in 28 in to 42 in — 
48 in 28 in to 42 in 4NUU2 


34AU94 


34AU98 


SW LITTLE 
ЛЯ GIANT 


Cabinet Workbenches 


= Heavy-duty, all-welded steel construction 

= Powder-coated steel worksurface 

= Choose butcher block or hardboard top on cabinet with shelf 

All cabinets with drawers and no shelves have a fixed 34"H and locking handles. 
Cabinets with single shelf have an adjustable height and leg levelers. 


34AW20 


Cabinet Item 
Тор Material w D H Door Type No. 
abinet Benches without Shelves 
48 in 30 in 34 in Standard 34AW12 
Steel 60 in 30 in 34 in Standard 34AW13 
12 in 30 in 34 in Standard 34AW14 
72 іп 36 іп 34 in Standard 34AW15 
Cabinet Benches with 1 Shelf 
48 in 24 in 41into44in Standard 34AU94 
ышыгы 48 in 24in  41into44in Ventilated 344097 
Hardboard 48 in 24 in 41 in to 44 in Standard 34AU95 
48 in 24 in 41 іп їо 44in Ventilated 34AU98 
Cabinet Benches with 1 Drawer 
48 in 30 in 34 in Standard 34AW16 
Steel 60 in 30 in 34 in Standard 34AW17 
72 іп 30 in 34 in Standard 34AW18 
72 іп 36 іп 34 in Standard 34AW19 
Cabinet Benches with 2 Drawers 
Steel T2in 30 in 34 in Standard 34AW?20 
12 in 36 in 34 in Standard 34AW?1 


SHOP FURNITURE 
Table Cabinets, Service Writers & Workstands 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Cabinet Base 
7D223 
(Contents not 
included.) 


Open Base 
422W89 


йй 


reene Manufacturing, Inc. 


Stationary Shop Desks w/Hutch 


= Locking drawer with recessed pull 

= Durable powder-coated finish 

These desks consist of a hutch mounted on top of a desk or storage cabinet. 
The hutch and the base provide shelf storage for large items. Doors conceal and 
protect contents. The desks also have a writing surface and a drawer that keeps 
pens and other loose items contained. Stationary shop desks are suitable for 
areas where they will not be moved often. 


Overall Dim. Frame Item 
. . Description М — D H Assembled Brand . No — 
Closed Cabinet Base 31 Yin 21in 72 Yin Assembled NT 10223 

| i ; Greene 
B Open Base 32in КЕ іп 72in Unassembled Manufacturing, Inc. - 4221089 


Steel Workstand 


Sturdy workstand tilts from 10° 
to 35? and can hold up to 100 Ib. 
Height adjusts from 56" to 64". 


Lip Item 
Height ү р Мо. 
sin  23in 23 Yin  49JK63 
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Est. 1922 
Table Cabinets 


Table Cabinet 
1UBK8 


Storage Cabinet 
K3829 


abinet w/ 
Vise Support, 
4 Drawers 
6RHH9 


Cabinet w/ 
Vise Support, 
Double Door 
6RHH8 


Item 
~ Description Width Depth Height Cabinet Color No. 
et: 
m "T ЕТТЕ ;, Black, Light Gray, Medium ya Е 
19 іп 24 in 30in Gray, Putty, Sand. K3829 
. 24in Яп ЯғЯп фу — à 1UBK7 * 
24in 33%іп Gray - E 
- Singl . in Bhin - Gray  6RHH9 * 
Single Door, 5 Drawers — 48in 24 in 38 1⁄4 in Gray 6RHJ0 *_ 
Double Door — 48 in 24 in 34 in Gray 6RHH8 * 
* Ships assembled. 
39ҒТ06 


Storage Made Easy 
А 
Open Shelving 


1» Ship assembled 
Freestanding shelving built with 
premium-quality steel. Shelves 
are easy to adjust in 2" incre- 
ments without tools. Integrated 


tabs secure shelves tightly. Back 
is ventilated with punched lances. 


Overall Overall Overall Item 
Depth Width Height _ Shelf Cap. Color No. 
24 in 36 in 42 in 200 Ib Gra 39FTO6 


Medium Gray — 39FT07 
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Shop Desks & Service Writers 


reene Manufacturing, Inc. 


Lockable Shop Desks 
OPEN SHOP DESKS 


8CFK6—14-ga. steel riser with compart- 
ments. Free standing desk w/ lockable drawer. 
Includes a bottom shelf for extra storage or 

as a footrest. Fully progressive ball bearing 
suspension. Shipped partially assembled. 


1W907—Sieel sloping top is 43"H at front. 
Features single level riser and bottom 
shelf. 5° sloped writing surface. Shipped 
unassembled. 


Est. 1922 


4TX91— Steel desk features a dual riser, 

leg levelers, and legs with rolled edges for 
strength and rigidity. Sloping top is 4212"H at 
front. Open desk has lower shelf for footrest 
or extra storage space. 6? sloped writing 
surface. Shipped unassembled. 


CABINET SHOP DESKS 


422W92—Angled steel writing surface has a 
storage drawer below with ball bearing glides. 
Rear organizer shelf has multiple organiza- 
tional compartments. Cylinder style locks are 
keyed alike. Shipped assembled. 


422W97—Welded-on door hinges have a 
secure 3-pt. locking system with padlock 
hasp. Includes adjustable-height shelf 

inside the lower right storage compartment 
and convenient rear organizer shelf. Open 
compartment on lower left has pull-out shelf. 
Angled steel writing surface. Drawer easily 
opens on ball bearing glides and has padlock 
hasp. Shipped assembled. 


422W93—Includes adjustable-height shelf 
inside the lower storage compartment, conve- 
nient rear organizer shelf, and 5” caster kit (2 
swivel/locking and 2 fixed). Features welded- 
on door hinges with a secure 3-pt. locking 
system and angled steel writing surface. 
Drawer opens on ball bearing glides and has 
padlock hasp for locking. Shipped assembled. 


422W90—Includes a rear organizer shelf for 
papers and forms and an adjustable-height 
shelf inside the lower storage compartment. 
Welded-on door hinges have a secure 3-pt. 
locking door system and padlock hasp. Angled 
writing surface. Drawer features ball bearing 
glides and padlock hasp. Shipped assembled. 


9TCF7—Free standing desk w/ lockable 
drawer and cabinet. Adjustable shelves allow 
you to modify the storage space to fit your 
needs. Bottom cabinet features a 3-pt. locking 
system to secure items. Drawer glides easily 


Overall Dim. 
МШ D H Color 
ÜpenShopDesks | EX - 
34 Y^ in 29 in 53 in Gray 
34 V» in 30 in 53in Gray 
34 in 30 % in 55 % in Beige 
Cahinet Shop Desks 
36 in 29 in 54 in Gray 
36 in 28 in 54 in Gray 
36 in 28 in 54in Gray 
36 in 28 in 54 in Gray 
ЗА V^ in 29 in 53 in Gray 
34 Yin 30 in 52 % in Gray 
34 іп 30 % in 53in Beige 


DURHAM MFG 


on fully progressive, ball bearing suspension. 
Shipped partially assembled. 


1W908—Cabinet includes "T" handle and 
built-in lock with 2 keys. 32"W x 28"D inside. 
20-ga. steel top; single level riser. 5? sloped 
writing surface. Shipped unassembled. 


4TX92—Enclosed lower storage cabinet has 
adjustable lower shelf and 3-pt. locking door. 
18-ga. steel top. 6° sloped writing surface. 
Shipped unassembled. 


COMBINATION SHOP DESKS 


1PB42—Includes 2 lockable storage drawers 
and 2 lockable file drawers. Recessed-handle 
drawers operate smoothly on ball-bearing 
slides. Level writing surface is 42" above the 
floor. 


4W345—Desk includes level writing surface, 
8-compartment dual riser/sorter, box drawer, 
2 double-deep file drawers with knockouts for 
cylinder locks, 1 tray drawer with cylinder lock 
and 2 keys, and lower shelf/footrest. Shipped 
partially assembled. 


422W96—Features flat steel writing 
surface with lower drawer storage. Drawers 
are mounted on ball bearing glides. Rear 
organizer shelf has multiple compartments. 
Cylinder style locks are keyed alike. Lower 
foot rest shelf. Shipped unassembled. 


WALL-MOUNTED SHOP DESKS 


1W952—Adds storage and saves floor space. 
Wall mounting bracket included. 5° sloped 
writing surface. Shipped unassembled. 


8CFK7—Mounts to the wall to provide a 
convenient work surface in areas where floor 
space is limited. Lockable drawer glides easily 
on fully progressive ball bearing suspension. 
Shipped partially assembled. 


MOBILE SHOP DESK 


422X01—Features an angled steel writing 
surface with locking drawer storage below 
and open base design. Drawer mounted on 
ball bearing glides. Includes 4” locking casters 
and a rear organizer above work surface. 
Shipped unassembled. 


1PB38—Has а 10° sloped work surface 

with pencil rest and includes 2 lockable 
drawers and 1 lockable storage cabinet with 2 
sections. Center shelf is welded in place. Four 
3" swivel casters. 500-Ib. capacity, based on 
evenly distributed loads. 


4TX91 


1PB42 


|; | 


Item Overall Dim. 
Brand No. w D H 
= Ee Combination Shop Desks ES 
Tennsco 8CFK6 29 in 39 in 52 %in 
= 1W907 T 39 in 29 in 56 in 
— 4TX91 36 in 31 in 54 in 
Wall-Mounted Shop Desks 
Greene Mfg. — 422W92 ЗА V^ in 30 in 37 Yin 
Greene Mfg. — 422W97 ЗА ^ in 29 in 17 ^in 
Greene Mfg. 422М/93 Mobile Shop Desks | x 
Greene Mfg. — 422W90 24in 20in 52in 
Tennsco 9TCF7 23 in 20 1⁄4 in 48 in 
— 1W908 t 
= 41X92 


* Height from bottom of bracket to top of desk. T Height from floor to top of work surface. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


1PB38 


Brand 
Durham Mfg 
Greene Mfg. 


Tennsco 


Greene Mfg. 
Durham Mfg 


Item 
No. 


1PB42 
4W345 1 
422W96 


11/952 * 
8CFK7 


422X01 
1PB38 
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SHOP FURNITURE Scan. Order. Done. 
Computer Cabinets Details on page A1. 


460X53 


462D19 


462D22 


umm 


462D24 


462D18 
462D23 


462D21 
462D25 
462D20 
Computer Security Cabinets 
a All except 462019 include locks Steel computer cabinets provide a protective workstation and storage for computers and monitors. Mobile units roll on 
= 462D25 ships fully assembled 5" casters. Powder-coated finish. Vented back. 
Overall Overall Overall No. of Item 
Width Depth Height Shelves No. of Drawers Includes Keyboard Tray - Cabinet Color No. 
Computer Enclosure 
35 іп 24 Үзіп 62 іп | 2 1 Yes Light Gray 462D19 
LCD Monitor Cabinet 
24 V^ in 22 ^in 29 1^ in | Not Applicable 1 No Blue 460Х53 
Mobile Computer Cabinets 
24 ^ in 22 ^ in 62 % in 1 1 No Light Gray 462D22 
24 V» in 22 V» in 62 9^ in 1 1 No Black 462D23 
24 %іп 22 V» in 62 94 in 1 1 No Blue 462D24 
27 in 24 in 493^ in 1 0 Yes Blue 462D18 
27 in 24 in 49 іп 1 0 Yes Gray 462021 
Е 30 іп 30 in 70 in 1 0 Yes Blue 462D20 
Laptop Security Cabinet 
20 v in 5 Yin 19 Vs in | Not Applicable 0 No Gray 462D25 
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National 
lic 
Round Seat, ing . 
Swivel - 
as»: | Stationary 
— Shop Stools 
E with Backrest 
Non-swivel stationary shop 
stools will not turn or roll 
during use. Stools include 
National _ a backrest and footring for 
Seating (8) user comfort. 
Seat Minimum Maximum Adjustable 
General Purpose Shop Stools Width/ Overall Seat Seat Seat Base Seat Item 
Diameter Height Height Height Material Color Height Brand No. 
Stationary shop stools will not roll during use. Non:-Swivel 
Includes a footring for user comfort. 3074n —18in  27in Masonite Black Yes — БАНЗ 
Seat Minimum Maximum 31 in 18 in 18in Masonite — Gray No NPS 8DA83 
Width/ Overall Seat Seat Seat Base Adjustable Item 18 in 18 in Vinyl Gray No NPS 8TNU6 
Diameter Height Height Height Material Color SeatHeight Brand No. 18 in 18in Masonite — Black No NPS 35JG60 
Non-Swivel 32 in 19 in 27in Masonite — Gray Yes NPS 8UKG1 
Round Seat 19 in 27in Masonite — Black Yes NPS 35J662 
18 іп 18in Masonite — Gray No NPS 8TRV5 19 in 27 in Viny Gray Yes NPS 8ZDK3 
18 in 18 in 18 in Vinyl Gray No NPS 8XDF3 36 in 24 in 33in Padded ^ Black Yes = SNWH4 
19 in 27in Masonite — Black Yes NPS 20HW56 24 in 24in Masonite — Gray No NPS 8ZFK3 
19 in 18 in 18in Masonite — Black No NPS 20HW54 14 іп 37 in 24 in 24 іп Vinyl Gray No NPS 9AEL7 
19 in 27 in Vinyl Gray Yes NPS 9КАМ/2 24 in 24in Masonite — Black No NPS 35JG61 
24 in 24in Masonite — Gray No — 44N706 24 in 33in Masonite — Black Yes E 5NWHS 
24 in 24 in 24in Masonite — Black No NPS 20HW55 25in 33in Masonite — Gray Yes NPS 8CV69 
24 in 24 in Viny Gray No NPS 9HZA2 38 in 25 in 33 in Viny Gray Yes NPS 9F713 
14in 24 in 24in Masonite — Gray No NPS 9RZR7 25 in 33in Masonite — Black Yes NPS 35JG63 
25 in 33in Masonite — Black Yes NPS 20HW57 43 in 30 in 30in Masonite — Gray No NPS 8CV68 
25 in 25 in 33in Masonite — Gray Yes NPS 3LLV9 30 in 30 in Vinyl Gray No NPS 80/34 
25 in 33in Vinyl Gray Yes NPS 9WZz2 "m 32in 39in Masonite — Gray Yes NPS 8CV70 
30 in 30 in Viny Gray No NPS 86/72 32 іп 39 іп Vinyl Gray Yes NPS 80/35 
30 in 30 in 30in Masonite — Gray No NPS 9AE90 Square Seat 
30 in 30in Masonite — Gray No — 44N707 14in 31 іп 18 in 18in Masonite — Gray No NPS 8D275 
31 “іп 32іп 39in Masonite — Gray Yes NPS 9J007 32in 19 in 27in Masonite — Gray Yes NPS 8PPL3 
31 in 19 іп 27in Masonite — Gray Yes NPS 8/7Х4 36 % in 24 in 32in Plywood Black Yes = SNWH7 
32 in 39 in Viny Gray Yes NPS 9AEL6 15 in 37 in 24 in 24in Masonite — Gray No NPS 8RNU3 
Square Seat 38 in 25 in 33in Masonite — Gray Yes NPS 9G514 
44 in 17%in 18іп 18in Masonite — Gray No NPS 80/36 16%1їп 43 in 30 in 30 in Masonite — Gray No NPS 8RNU4 
18 in 19 in 27in Masonite — Gray Yes NPS 9CUK1 44 in 32 in 39in Masonite — Gray Yes NPS 9KEE6 
15 in 24 in 24 in 24in Masonite — Gray No NPS 8D271 Swivel 
25 in 33in Masonite — Gray Yes NPS 9T067 Round Seat 
16 %in 30in 30 in 30in Masonite — Gray No NPS 9T066 14 in 34 “іп —24in 28in Padded Black Yes = SNWH8 
32 in 39in Masonite — Gray Yes NPS 8D273 39 in 24 in 30 in Vinyl Gray Yes NPS 9CU75 
Swivel Square Seat 
Round Seat 15іп 31 %in 18%іп 23'4in Plywood Black Yes — 5NWH9 
13 “іп 29іп 29 іп 29 in Vinyl — Chrome No — 453D91 15 “іп 40Иіп 27%in 324in Padded Gray Yes — 44N715 


Swivel Mobile Shop Stools (BEVCO 


= Pneumatic seat height adjustment 

= Round polyurethane seat 

5-star base features casters that allow the stool to roll. Ergonomic stools have memory foam 
seats that provide more comfort than standard hard stool seats when sitting for long periods of time. 


Seat Width/ ^ Overall Minimum Maximum Seat Includes Item 
Diameter Height Seat Height Seat Height Base Color Color  Footring Backrest No. 
Ergonomic Stools 


Ergonomic w/Backrest 
48KR78 


21 Жіп 16 Yin 21 “in Blac — No No 45HL53 
16 in 21 ^ in Gray Gray Yes Yes 48KR72 
22 Vb in 16 in 21 Yin Blac Black Yes Yes 48KR62 
18 in 22 Vb in Blac! — Мо Мо 45HL41 
23in 18in 22 Yin Blac Gray Yes Yes 48КВ71 
18 in 22 V» in Blac! Black Yes Yes 48KR61 
20 іп 25 ^ in Blac Gray Yes Yes 48KR73 
26 in 20 іп 25 V^ in Chrome Gray Yes Yes 48KR74 
20 Y^ in 25 Yin Chrome Black Yes Yes 48KR64 
20 іп 25 ^ in Blac! Black Yes Yes 48KR63 
28 in 20 1^ in 27 9A in Gray Gray Yes Yes 48KR76 
14 vin 20 іп 27 9A in Blac! Black Yes Yes 48KR66 
29 in 21in 28 A in Blaci Gray Yes Yes 48KR75 
21in 28 Жіп Blac! Black Yes Yes 48KR65 
25 VY in 30 % in Chrome Gray Yes Yes 48KR80 
Р 25 1⁄4 in 30 1⁄4 in Chrome Black Yes Yes 48KR70 
Stin 25 yi in 30 Vi in Blac Gray Үе Yes 48KR79 up ree 
25 1⁄4 in 30 Жіп Blac Black Yes Yes 48KR69 
33 V^ in 23 1^ in 33 % in Gray Gray Yes Yes 48KR78 
23 Yin 33 Yin Blac Black Yes Yes 48KR68 
24 in 34 in Blac! = No No 415Y54 
35 in 24in 34 in Blaci Gray Yes Yes 48KR77 
24 іп 34 іп Blac! Black Yes Yes 48KR67 
General Purpose Stools 
21 in 15 in 20 in Blac = Мо Мо 3LLW3 
14 іп 27in 19 Yin 27 in Blaci — No No 3LLWA 
33 in 22 in 32 in Blac’ — No No 36P848 
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SHOP FURNITURE Scan. Order. Done. =S 
Shop Stools Details on page A1. 


488V02 


ESD Static Control 


48RH34 . 
Pneumatic Stools 
Electrostatic discharge stools help protect workers from 
45EK85 static discharge and environmental pollutants while providing 
SUMNER comfortable seating. They are commonly found in labs and 
© Азилге Company work areas with chemicals or sensitive electronic compo- 
. А nents, such as bioscience, pharmaceutical, and computer 
Welding Mobile Shop Stools applications. These backless stools have pneumatic seats 
» 14"-dia. seat that adjust to an optimal working height. Polyurethane seat 


Welding shop stools are made from materials that resist burning or deforming when exposed to with cast Auminum pasg, 


А ; А : Item 

spatter and heat during welding processes. Swivel stools let users turn while seated. Seat Depth Seal Height Range Seat Width No. 

Seat Minimum Maximum Without Footring 
Width/ Overall Seat Seat Base Seat Built-In Item 17 in to 22 in 17 іп 488/02 
Diameter Height Height Height Seat Material Color Adjustment Type Tool Tray Brand No. 17 ^ in to 22 ^ in 17 in 488V01 
21in  15'^in 20%in Polyurethane Black — Pneumatic Lever Yes Shopsol 48RH34 14 іп 20 in to 27 1^ in 17 in 488U98 
14 in 22 in 15 іп 22 in Steel Green Manual No Sumner 45ЕК85 20 in to 28 in 17 in 488U96 
26%in 19in 26 in Polyurethane Black — Pneumatic Lever Yes Shopsol 48RH35 23 in to 33 ^ in 17 in 488U95 
With Footring 

141іп 20 in to 28 in 17 in 488U97 
20 in to 27 “іп 17 in 488U99 


| Without 

| Backrest 

\ 6ХЈ28 

\ \ 

\ А. 

\ >= =ч» 
mE 

ED 


Round Seat 


| ! 
503Y24 | 
i 
Round Seat With 
36R554 Natıonal Backrest | 
Public 6XKAO 
Square Seat Seating е: 
6LVY5 S k bl 
| И Milagon: tackable 
(BEvco ое/лліт "Miego Stationary 
= -nel А 
Low-Profile Mechanics' Mobile Shop Stools Shop Stools 
Mechanics shop stools are less tall than other types of shop stools, and they allow workers = Square polypropylene seat 
to sit while making repairs on cars, machines, and other industrial equipment. Also known as » Chrome sled-base legs 
maintenance repair stools and tool trolley stools, they have built-in storage for tools. These These shop stools can be stacked when not in use 
mobile shop stools have casters that allow them to roll when users need to move the stool. to save space when storing the stools. Non-swivel 
Seats adjust using a pneumatic lever. stationary stools will not turn or roll during use. 
Seat Width/ Overall Minimum Maximum Item Overall Maximum Item 
Diameter Height Seat Height SeatHeight Seat Material Base Color Brand No. Seat Width/Diameter Height Seat Height No. 
Round Seat Without Backrest 
14 in 20in 18 in 22 Yin Polyurethane Black Bevco 8PJ77 18 in 18 in 6XJZ6 
27in 20 in 27in Polyurethane Black Bevco 3LLW2 16 34 in 22in 22in 6XJZ7 
win 23 %in 22 %in 26 % in Vinyl Black Yellow DeWalt 503Y24 24 in 24 in 6XJZ8 
16 in 20% 15 ^ in 20 1^ in Polyurethane Black Bevco 3LLW1 With Backrest 
22 Yin 18 іп 22 іп Fabric Black Bevco 36R554 31% in 18 in 6XJZ9 
Square Seat 1634 in 35in 22 in 6ХКА0 
14in 12in 12in 17 in Polyurethane Black Milagon 6LVY5 36 % in 24 in 6XKA1 
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SHOP FURNITURE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Task Chairs & Stools 


(BEvco M Milagon 

. . Round Seat Square Seat 
Sit/Stand Stationary Shop Stools че svo 
= Polyurethane seat 
Sit/stand shop stools allow workers to perch while standing, which helps take 
some weight off the workers' feet. Also known as perch stools, they provide 


short periods of relief for workers who stand for most of their work day. These 
stationary stools will not roll during use. 


Seat Width/ Overall Minimum = Maximum Item 

Backrest — Diameter Height ^ Seat Height Seat Height Brand No. 
Round Seat 

No 14in 32 in 22 in 32 іп Bevco 4FE65 
Square Seat 

Yes 15 in 24 in 26 іп 34 in Milagon 6LVY3 


ГЕ 
- 
zm 


36R405 


452R13 


CBEVCO comm 


Cleanroom 
Task Chairs 


= Weight capacity: 300 Ib. 

= Meet ANSI/BIFMA Standards 

Class 1000 cleanroom stools are ideal 
for effective contamination control. 
Feature vinyl-covered 22" -thick 
cushions, pneumatic seat height 
adjustment, 360° swivel, adjustable 
back with lumbar support, and sturdy 
5-legged base with mushroom glides. 


Seat Seat 
Material Height Range Width Color CleanroomClass Brand No. 
Cleanroom Pneumatic Task Chairs 


53YJ62 


G6682 


w/Glides 
15into20in 18%in Black Class 10 (ISO 4) Bevco 36R224 v т 
Polyurethane +9 into 26% in 18%in Black Class 10 (1504) Bevco 368250“ = = 
21 іп їо Зїіп 18 іп Black Chass 10 (ISO 4) Bevco 36R259 * 
Vinyl А i i lass 10,000 
(Antibacterial) 15% іп їо 21 іп 20in Blue (150 7) Bevco 36R405 
w/Casters | 
Viy 25Міһіо35/іп 18 іп Black Class 10 (IS0 4) Ens 376N53 
(Antibacterial) 547 into 29in 18%in Black Class 10 (ISO 4) Е 376M60 
ESD/Cleanroom Task Chairs w/Glides 1 
Vinyl ian  22into32in — 20in Blue Class 1000 Bevo 53ҮЈ62 "i (BEVCO ^ er 
antibacterial) Stoils wt (ISO 6) 
ackless Pneumatic Stools w/Casters = = = 
m*me2un Un вак — е x | Ergonomic Task Chairs with Casters 
Я А n ғ. Colonial = Blue Ridge Nominal Seat Seat Size Back Size Item 
Viny 17 %into22 “in 17in 7% Ergonomics 290088 Height Range Width Depth | Width Height Color Caster Type Brand Мо. 
Е F i = ue Ridge abric Seat Material 

Со ССОО IE ih Їп Black Ergonomics 396413 t7into22in | 18in 18іп | 16in 15in Black  HardFloor  Bevco 6692 
Accessories 3 18into22in 20%іп 20 70 іп | 20in _ 20in Black — Multisurface — 452В13 
Friction-Ring Stem Caster Kit, Pkg. of 5. Bevco 1Һ121 t 24into34in | 18in — 18in | 16in — 15in Black ^ HardFloor БВеусо 08860 
ESD/Cleanroom Stool Footring, 18 in'-dia. Bevco 415Ү50 Polyurethane Seat Material 
*Includes 18" adjustable ch footring. + Fe ith 5-star base. 1 Feat ts that tilt 22into32in | 18in 17іп | 17і  12in Black Нага Floor БВеусо 80/М0 
eM Use with Satir Dase: Feature ыы 24 into 34in 19 іп 19%in 17 іп 15іп Blue Multisurface Cramer 06682 
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OFFICE FURNITURE 
Chairmats & Chairs 


Scan. Order. Done. = 
Details on page А1. 


AbilityOne. 


Traditional Lip Rectangular Workstation Durable mats save your carpet 
ECONOMAT SUPERMAT SUPERMAT or hard floor from caster mE 
CARPET UP TO ECONOMAT CARPET UP TO CARPET UP TO and tear. EconoMat is an occa- 
Vs" THICK HARD FLOORS Vi" THICK 34" THICK sional use chairmat for low-pile 
Item Item Item Item В 
Shape Overall Dim. No. No. No. No. carpet that provides a great 
Traditional Lip 36 in x 48 in 29PL62 — — 29PL65 value while offering economi- 
Traditional Lip 45 in x 53 in 29PL63 5WYC6 — 29PL66 Я 
Rectangular 46 in x 60 in 29PL64 29PL74 — = cal performance. Supermat Is 
Rectangular 36 in x 48 in - 29PL76 29PL75 — medium-weight and for frequent 
Workstation 66 in x 60 in — — — 29PL68 use on medium-pile carpet. 
19TX38 
36FJ99 
ў A LERA. 
Nominal Seat ^ Back Seat Back Seat Weight Item 49UF42 
Height Range Color Color Material Material Cap. No. 
Fixed Arms 
19 in to 22 in Black Black Soft Leather Soft Leather 450 Ib 38EG83 452R25 
IE, Exc stan STAR* 
PRODUCTS 
Mesh-Back Desk Chairs 
Nominal Seat Back Seat Back Seat Weight Item 
Height Range Color Color Material Material Cap. Brand No. 
Adjustable Arms 
17 in to 20 in Black Black Mesh Fabric 300 Ib Balt 15Y336 
6GNN4 36FKO1 18 in to 21 in Black Black Mesh Mesh 275 lb — 36FJ99 
18 in to 21 in Black Black Mesh Mesh 300 Ib Balt 49UF42 
18 in to 22 in Black Black Mesh Fabric 250 Ib Office Star 19ТХ38 
19 in to 23 in Black Black Mesh Leather 275 10 = 452R25 
452R31 36FK02 
6GNN8 6GNN9 
152366 
E ti Ch H D k Ch H ones STAR* 
Xecutive опагѕ es airs “propucts 0” 
Nominal Seat Back Seat Back Seat Weight Item Nominal Seat Back Seat Back Seat Weight Item 
Height Range Color Color Material Material Cap. No. Height Range Color Color Material Material Cap. Brand No. 
Fixed Arms Adjustable Arms 
18into22in Black Black Leather Leather/Polyurethane —— 275 Ib 6GNN4 15 in to 20 in Black Black Fabric Fabric 250 Ib Office Star 157366 
19into22in Black Black Leather Leather 275 lb 36FK01 Fixed Arms 
19into22in Black Black Leather Leather 40010 452831 18 in to 22 in Black Black — Polyester — Fabric 275 Ib — 6GNN8 
19into22in Black Black Vinyl Vinyl 400 Ib 36FK02 19 in to 22 in Black Black Vinyl Vinyl 400 Ib — 6GNN9 
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OFFICE FURNITURE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Office & Conference Room Furniture 


Mahogany 


Conference Table 
Power/Data Port 


Legacy Office 
Desk, Cherry 
12T462 


Conference Table, 
Mahogany Prestige 
12U542 L-Shape Desk, 
15X406 


Lateral File, 


Mahogany 
12T572 
Fax/Printer Stand, 
Mahogany 
REGENCY Lois 127566 
Office and Conference Room Furniture ‘CHERRY MAHOGANY 
Work surfaces feature a melamine finish that ^ Legacy Series—Modern design is L " H tam item 
resists scratches and stains. Meet ANSI/BIFMA constructed with 1"-thick melamine laminate ^ Conference Table, Race Track Shape 4 
standards, except 120550, 120551, 120556, with matching 3mm PVC edges. All drawers e an CIEN NE 
and 120557. and doors feature ergonomically designed 10 ft 47 in 29in 120532 120533 
i i i 12ft 52i 29i 120535 120536 

Prestige+ Series—Drawers have ball- M. 2. 4, 148 52 i 29 i 31XK16 31XK17 
bearing slides for quiet and smooth operation. : . weight capacity wi 16 ft 52 in 29 in 124598 | 120538 

nm ; full extension, 3-step suspension slides, and 18ft 52in 29 in 31XK18 31XK19 
Feature durable 1"-thick work surface with hanging rails for letter/legal filin 20 ft 52 in 29 in 12U541 12U542 
melamine finish and 2.5mm PVC edge, a gng gaming. 22 ft 52 in 29in | 31XK20 | 31XK21 
modesty panel, and classic moldings. Each Conference Tables—hace track tables have кила Table -— Ш „п Т205___120845 
pedestal has 2 utility drawers апа 1 file 2"-thick tops and feature power/data ports. — , 42 іп 29in 12U520 12U521 

j ili Conference Table Extension 
drawer with letter/legal filing system. ah aT 20m TUS T2540 
BESTAR, 


BESTAR, BORDEAUX/ REGENCY, REGENCY, | REGENCY, | REGENCY, 
BORDEAUX | GRAPHITE RED BROWN CHERRY | MAHOGANY 


Overall Item Item Item Item Item Item 
Description Series Ww H D No. No. No. No. No. No. 
Office Desks 
L-Shape Office Desk, (1) Full Pedestal Prestige + 71 Yesin 30 %2in 69 6in | 38XR02 — — — — — 
L-Shape Office Desk, (1) Full Pedestal, Hutch Prestige + 71 Yasin 667:in 69 196: іп | 38XP61 * — — — — — 
L-Shape Office Desk, (2) Full Pedestals, Hutch Prestige « Тіп 66%in — 6294in = 15X406 = = = = 
Office Desk, Bow Front, (2) Pedestal Box/File Legacy 71 in 29 in 35 in — — 127480 *| 127481 * = — 
Legacy 60 in 29 in 30 in == = 127462 *| 127463 * = = 
Office Desk, Straight Front, (2) Pedestal Box/File Legacy 66 in 29 in 30 in — — m 121469 * — = 
Legacy Ti in 29 in 35 in — — 121474 *| 121415 * = = 
U-Shape Office Desk, (2) Pedestal Box/File Legacy 71 in 29 in 106 in = = — = 127529 “ 121530 * 
Reception Desks Ц SS 
Hae Reception Desk, (2) Pedestal Box/File Legacy 71in 42 in 82 in = — — = 120511“ 12U512 * 
utches 
Hutch, 4-Door Legacy Т1 іп 36 in 15in — — — — 127538 127539 
Hutch, Open 2-Shelf Legacy 35 in 36 in 15in — — — — 12T541 127542 
Hutch w/ Lateral File Cabinet, Open 2-Shelf, File/File Legacy 36 in 65 in 24 in — — = — 121547 *| 121548 * 
Hutch w/ Storage Cabinet, Open 2-Shelf, 2-Door Legacy 36 in 65 in 24 in — — — — 121553 “ 121554 * 
File Cabinets 
Combination File Cabinet, Box/Box/File/Lateral Legacy 3tin 29 in 24 in — — — — 12T568 “| 12T569 * 
Lateral File Cabinet, 2-Drawer, File/File Legacy 36 іп 29 іп 24 in — — — — 121571 *| 121572 * 
Storage Cabinets 
Conference Room Dry Erase Cabinet, Porcelain Covered Steel Dry Erase — Legacy 47 in 47 in 5in — — — — 120550 120551 
Storage Buffet, 4-Door Legacy 72in 36 in 24 in — — — — 12T556 *| 12T557 * 
Storage Cabinet, 2-Door Legacy 35 іп 29 in 24 in — — — — 121562 *| 12T563 * 
Storage Cabinet, Double Stacked Legacy 36 in 65 in 24 in — — — — 127550 *| 12T551 * 
Storage Cabinet, Stackable, 2-Door Legacy 35 in 35in 24 in — — — — 12T559 *| 12T560 * 
Storage Cabinet w/ Lateral File Cabinet, 2-Door, File/File Legacy 36 in 65 in 24 in = — — = 127544 *| 127545 * 
Wardrobe Cabinets 
Wardrobe Cabinet Legacy 14 іп 65 іп 24 in — — — — — 12T575 
Floor Lecterns 
Floor Lectern, w/(1) Inside Shelf, (4) Casters with 2 Locking = 24 in 44 in 18 in — — = — 12U556 12U557 
Fax/Printer Stands 
Fax/Printer Stand, 1-Drawer Legacy 21 in 29 in 21 in — = — — 12T565 12T566 
* Includes locks. 
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OFFICE FURNITURE 
Desk & Computer Workstations 


454259 


454258 


454255 


454257 


454262 


Hirsh 
Industries: 


Executive and Pedestal Desks 


Durable, laminated tops with lockable steel file drawers. For use with lateral 
filing cabinets, vertical filing cabinets, mobile pedestal filing cabinets, and book- 
cases. Meet ANSI/BIFMA standards. 


Executive Desks—Include locks with 2 keys each, grommet holes, pencil tray, 
and drawer divider. Desks are shipped fully assembled. 


Pedestal Desks—Include locks with 2 keys each and grommet holes. Require 
some assembly. 


Pedestal Color No.of Overall Overall Overall Mfr. 
Location Color Top Base Pedestals Width Depth Height Model Нет No. 
Executive Desks 
Left and Right Mahogany Charcoal 2 60 in 30in  29!^in 20534 454759 
Left and Right — Walnut Black 2 72 іп 36in 29%їп 20531 454761 
Right Mahogany Charcoal 1 48 in 30in 29%in 20540 454258 
Pedestal Desks 
Left and Right Oak Putty 2 60 in 30in 29%in 20445 454755 
Left and Right — Walnut Black 2 60 in 30in  29!^in 20446 454756 
Left and Right Gray Gray 2 60 in 30in 29%in 20448 454757 
Right Walnut Black 1 48 in 30in 29%in 20437 454762 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Computer Workstations Ж. 


АІ models feature lockable CPU bays, retractable keyboard shelves, ІШІ pedestal 
and built-in wire management conduits. Require assembly. 


Pedestal Color Overall Overall Overall Mfr. Item 
Series Location ColorTop Base Width Depth Height Model No. 
Computer Workstation 
LX Right Teak Black 48 in 24 in 29 in 89843 9NJ16 
LX Right Teak Black 72 іп 24 in 29 in 89844 8UH84 
LX Right Gray Black 48 in 24 in 29 in 90106 13F578 
LX Right Gray Black 72in 24 in 29 in 90107 13F579 
Cable Management Tray 
Includes ——__Includes (1) Tray __#1'#in__2in____3in 6580 — 138586 - Tray 21%in 2%іп 3in 65850 13F586 


Adjustable Desk 
Grommet 


J Style and 
Locking-Latch 
Channels 


elf-Adhesive Wall/ 
res Wire Clips 
РУ 


Desk Grommets, Wire JN 
Clips, and Channels 


Desk Grommets—Adjustable grommets open to 3 different widths. Flexible 
grommets can receive multiple wires from any direction. 


a 


> 
MANUFACTURING Gy 
MASTER CASTER Ls 


Wall/Desk Wire Clips—Direct wires around corners or angles, keeping them 
safely off the floor and out of the way. 


Channels—Block wires from view and prevent tangling. Self-adhesive backing. 
Locking-latch channels deter overstuffing; nonlocking ("J"-style) channels are 
designed for thicker cords. 


Opening Item 

Description Dia. H L WwW Size No. 
Desk Grommets 
Adjustable 2in 1 Жіп -- -- 3810 1 in 1APP7 
Adjustable 2% in 1in 7in 4in %в їо 1/4 ТАРР8 
Adjustable 3% in 1 іп — — 1to1%4in ТАРР9 
Flexible 2% in 1 Yin — — 2% in 1APU1 
Wall/Desk Wire Clips, Pkg. of 6 
Self-Adhesive = % in 1in 170іп 3ax1'4^in — 1APU2 
Channels 
J Style — 1 іп 48 in 2%in 19х Увіп 1APU3 
Locking-Latch — іп 48 іп 34 in 516 х Yin  1APU4 
Locking-Latch = % in 48 in lin Ve x Yin 1APUS 
Locking-Latch — 7 in 48 in 1%in 34x1/^^in  1APU6 
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OFFICE FURNITURE 
Tables & Computer Desks 


Half 
Round 
39A159 


Flipper Series Mobile Tables X. 


Easily flip the PVC top back to nest together for space-saving storage. Include 
2" casters (2 locking, 2 nonlocking), modesty panel, integral cable trough, and 
grommets. 


Item 
Shape w D H Tabletop Color No. 
Half Round 48 in 24 in 29into45in Amber Cherry 39А159 


13F574 


13F576 


Brawny Series Computer Desks Ж. 


Ideal for use in training rooms, classrooms, as workstations, or as general 
purpose tables for any work area. Black powder-coated steel frame with 
high-pressure laminate top. top. Include 3" casters (2 locking, 2 nonlock- 
ing) and optional glides. 


Overall Overall Overall Top Item 

Width Depth Height Color No. 
Computer Desks AT 
36 іп 30 in 26 in to 34 in Fusion Maple 49RP32 
60 in 30 in 25 % to 33 V» in Medium Oak 13F574 
72 іп 30 in 25 % to 33 V» in Medium Oak 13F575 

Overall Overall Overall Item 

Color Width Depth Height No. 

CPU Holder 

Black 8in 16 Yin 1 іп 13Ғ576 


Gray 
16W967 


Mahogany 
16W968 


OfficeWorks Series n» 
Mobile Tables Iceberg 


Functional training tables can easily be reconfigured to improve meeting 
productivity. Feature thermal-fused melamine laminate top, perforated modesty 
panel, and 4 casters (2 locking, 2 nonlocking). 


GRAY |MAHOGANY 
Item Item 
Shape Ww D H No. No. 
60 in 18 in 29 in 16W967 | 16W968 
Rectangle 72 in 18 in 29 in 1601060 | 16W970 
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39A157 


Height-Adjustable Sit/Stand 
Flipper Series Mobile Tables X. 


Flexible tables adjust to accommodate sitting or standing heights up to 45". 
Tops flip back with a simple 1-handed lever for easy transport and nesting 
for storage. Black powder-coated steel frame with high pressure laminate 
top. Feature a stabilizing stretcher bar and 3" locking casters. 


GRAY FUSION | AMBER 
NEBULA | MAPLE | CHERRY 

Item Item Item 

Shape Ww D H No. No. No. 
Rectangle 60 in 24 in 29 іп їо 45 іп | 39A163 | 39A160 | 39A157 
72 in 24 in 29into45in| 39A164 | 39A161 394158 
Half Round 48 in 24 in 29into45in| 39A165 | 39A162 | 39A159 


KeepStock 


Inventory Management 


TAKE CONTROL OF YOUR STUFF 


What if there were an easier way to ensure you have 
the right parts in the right place at the right time? 


Put Grainger's expertise to work for you. It's almost 
like managing your inventory on autopilot. 
Inventory managed. Space organized. 

Time and money saved. 

Grainger KeepStock solutions are subject to customer eligibility and agreements. 


? Learn more at grainger.com/keepstock 
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OFFICE FURNITURE 
Folding Tables 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


12F628 


4GE26 


12F633 


13V434 


12F614 
12F622 


201 - 
Нет 
Description No. 
Benches, Blow-Molded Polyethylene Frame 
69 in W x 11 іп Dx 18 1⁄4 in H, Gray 12F617 
22617 72 ^ in W x 12 in Dx 17 1 in H, Gray 12F619 
1RL27 Table Storage Caddy 


Blow-Molded Polyethylene 
Adjustable Folding Table 


Lightweight table has assembled contemporary style top. Heavy gauge, powder- 
coated oval tubing legs are 1" round. Comes with nonmarring protective foot 
caps. Easy to transport, set-up, and store. 


eer 


PLATINUM 
Item 
Shape w L H Top Thickness No. 
Rectangle 20 in 30 in 25 in to 28 in 2in 16W956 
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Blow-Molded Polyethylene 
Folding Tables 


High-density, scratch- and dent-resistant construction. Sturdy 
upper crossbar and steel tube legs. Use quarter round tables for 
conference and buffet uses. Bifold tables include handle for easy 
handling and storage. 


WHITE GRAY 
Top Item Item 
Shape Dia. w L Н Thickness, Мо. No. 
Folding Tables 
Square — 36іп 36in 29in 1%in 13V430 13V431 
— З0іп 60in 29in 1%in 4GE25 12F624 
—  30in 72in 29in 1%in 4GE26 — 
Rectangle — — —30in —72in 29in Zin — | 12Ғ625 
— 30іп 96in 30in 2in 4GE27 12F626 
60in | — — 30in 2in 4NHN3 — 
Round -Goip — — 29п  2in — | 12F628 
Quarter 30in 30in 29in 1%in | 12F633 = 
Bifold Tables 
— 30іп 61in 29in 1%#їп 13V434 131435 
Rectangle — 30іп 96in 29in 1%in 13V436 
— 29іп in 30in 1%in 12613 
Square — 3біп 36in 28in 1%in — 13/433 
Folding Cocktail Tables 
Round 32in  — — 4діп 1%in 12F622 — 
Folding Training Tables 
Rectangle — in 71in 29in 2in 12F614 12F615 


With 2 тте 22 5 c - ли and 2 Swivel 5" Casters 1RL27 


Blow-Molded Polypropylene Маропа! 
Folding Tables Seating 


Weather-resistant tables feature a lightly textured surface that resists scratch- 
ing, but is smooth enough to write on. 


SPECKLED 

GRAY 

Top Item 

Shape W E H Dia. Thickness No. 
30 in 60 in 30 in E 1% in 8RMK2 
Rectangle 30 in 72 in 30 in = 1% in guDW2 
30 in 96 in 30 in — 2in 8ZED9 
— — 30 in 48 in 2in 23PG33 

Round = = 30 іп 60 in 2in 8PN51 
— — 30 in 71 іп 2in 23PG34 

16W966 
Iceberg 


Blow-Molded Polypropylene Pd ж 
Training Table 


IndestrucTable TOO adjustable height tables are durable, dent- and scratch- 
resistant, and washable. Powder-coated steel tube base has nonmarring, 
adjustable leveling guides. Hold up to 300 Ib., evenly distributed. Unassembled. 


CHARCOAL 
Item 
Shape w D H Top Thickness, Мо. 
8 in 24i —2iinto3ii _ 2in 18W966 
Rectangle 60 in 30in  21into3iin  2in 16W965 
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OFFICE FURNITURE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Folding & Stacking Chairs 


: 13V425 
13V424 13У429 
3W076 
2W957 


Folding Chairs 


Seat Frame Overall Overall Overall Weight Item 
Color Color Width Depth Height Cap. No. 
Unpadded 
Beige Beige 18 іп 20 in 29 1⁄4 in 300 Ib 1W985 
Black Black 18 Yin 20 in 29 Жіп 300 Ib 13V423 3044033 
_ Blue Вие 18 Жіп 20 in 29 Ya in 300 — 1344 | CORRTEGH REGENCY 
Blow-Molded Plastic М0 шашы vO conie oc eon 
White Gray 18 % іп 21 ^in 33 % in 300 Ib 4NHN5 = 
бгау бгау 18 іп 21 Vain 33% in 300 Ib 13/429 Stack Chairs 
Vinyl Padded 
Beige Beige 18 Жіп 20 біп 30 % in 300 Ib 2W158 Frame Seat Frame Overall Overall Overall Item 
Black Black 18 “in 20 “іп 30 14 in 300 Ib 13V425 Series Material Color Color Width Depth Height Brand No. 
Gray Gray 18 in 20 % in 30 4 in 300 Ib 4GE54 RazorBack Polypropylene Gray Gray 20in  21in 30in Cortech 4МН12 
Fabric Padded RazorBack Polypropylene Slate Blue Slate Blue 20in 21in — 30in Cortech 4NHK7 
Beige Beige 18 ^ in 20 ^ in 32 Vin 300 Ib 2W957 RazorBack Polypropylene Teal Teal 20in  21in 30in Cortech 4NHL3 
Gray Beige 18 ^in 20 1% іп 32 Ain 30016 131426 Maestro Steel Black Black 21in 23іп 30 ^in — 4КК08 
Віше бгау 18 “іп 20 іп 32 in 300 Ib 13V427 — Steel Black Black 21%in 1878in 32 іп — 3W034 
Gray Gray 18 V^ in 20 ^ in 32 Vain 300 Ib 13V428 Maestro Steel Blue Gray — 21in 23іп 30 %in — 4КК09 
Chair Mover — Steel Blue Gray 21%іп 18%in 32 біп — 164323 
Cart for Folding Chairs, 300 Ib Load Cap. 42in — 3W076 = Steel Sand Sand 21%in 18%in 32%in — —  3W033 
€——————— Zeng Steel Black Black 22іп 17іп 31in Regency 38HU21 


9JAM4 
23PG13 
23PG14 
National 
blic 
Seating N7/ 
9200 Series Stack Chairs 
Seat Frame Overall Overall Overall Weight Item 
„ " А Color Color Width Depth Height Cap. Brand No. 
Plastic Folding Chairs Vinyl Upholstery 
Blue Black 18 in 20 in 34 in 300 Ib NPS 23PG19 
Seat Frame Overall Overall Overall Weight Item Blue Silver Vein 18 in 20 in 34 in 300 Ib NPS 23PG11 
Color Color Width Depth Height Cap. Brand No. Black Black 18 in 20 in 34 in 300 Ib NPS 23PG21 
800 Series А _ Black Silver Vein 18 in 20 in 34 in 300 Ib NPS 23PG13 
Gray Gray 18 % in 20% in 29% in 480 Ib NPS 3KYG7 Fabric Upholstery 
Blue Gray 1834 in 20% in 29 34 in 480 Ib NPS 3KYF7 Blue Black 18 in 20 in 34 in 300 Ib NPS 23PG22 
Black Black 18 % in 20 34 in 29 іп 480 Ib NPS 3KYG1 Blue Silver Vein 18 in 20 in 34 in 300 Ib NPS 23PG14 
White White 18 іп 20 % in 29 іп 480 Ib NPS 3KYH1 Black Black 18 in 20 in 34 in 300 Ib NPS 23PG24 
600 Series Е Е Black . Silver Vein 18 in 20 in 34 in 300 Ib NPS 23PG16 
Speckled Gray Gray 18% in 21 іп 32 іп 300 Ib NPS 3KYL1 Fabric Diamond Pattern Upholstery 
Storage and Transport Dollies Navy Black 18 in 20 in 34 in 300 Ib NPS 23Р025 
Cart for Folding Chairs, Holds 36 Chairs = 3KYH4 Storage and Transport Dollies 
Hanging Rack for Folding Chairs, Holds 84 Chairs NPS 3KYJ4 Cart for Stacking Chairs, Holds 10 Chairs NPS 3KYK1 
Hanging Rack for Folding Chairs, Holds 84 Chairs/70 Coats NPS 90707 Cart for Stacking Chairs Holds 12 Chairs — QJAM4 
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OFFICE FURNITURE 
Floor Protection 


Solving. 2, 


Ф 
© 
LP». 


No-Slip Doorstops 

BIG FOOT 

Wide flange holds doors securely in any position. 
Gray color. 

GIANT FOOT 


Extra-large, impact-resistant doorstop holds doors 
with clearances up to 2". Safety yellow color. 


MANUFACTURING 
MASTER CASTER 


Item Pkg. 

Description w L H No. Qty. 
BigFoot 2%in 4%in 1%in 40643 2 
Giant Foot 3%in 6%in Zin 4J644 2 


1AYD7 


Self-Adhesive Bumpers 


Bumpon peel-and-stick polyurethane bumpers 
adhere to a variety of surfaces. 


Item Pkg. 

Shape Н Ww Color Мо. Qty. 
Hemisphere 0.085 іп 0.312in Clear 1AYD5 80 
Cylindrical 0.14in 05іп Clear 1AYD7 56 
Hexagonal Cone Clear 1AYD9 132 


Furniture Glides 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


10J992 


10J995 


10J999 


Self-Stick Pads 


Help protect surfaces from scratches and marring. Pads have a self-stick adhesive, except for 10J995. 
Convenient Multi Packs contain a variety of sizes and shapes. 


Item Pkg. Item Pkg. 
Description Dia. H No. Qty. Description Dia. H No. Qty. 
Felt Pads, Tan Round 3in  /»in 10,993 4 
Round Yin %2in 100210 84 Square 1 in Lx 1 in W — “тіп 10/99: 16 
Round Yin іп 106211 20 Rectangle 9inLx2 ^in W  — %in  10J995 4 
Round lin in 104989 16 Furniture Gripper Pads, Black 
Round 1%2in %2in 10J990 8 Round lin ein  10J998 16 
Round 2in “тіп  10J991 6 Round 1%2in %2in 10/97 8 
Round 2¥%in ??іп 100992 4 Rectangle 5 in L x 4 in W — тіп 10J996 2 
Primary Item 
Ls Item Furniture Tip Color H Includes No. 
Multi Packs 
Felt Pads Tan 7 in, 96 in (16) 1^", (16) 1", (4) 2" 10J999 
Felt Pads Brown %2 in (32) 1", (40) 44", (8) 172" 10K001 
Rubber Angled, 
Straight 


Slip-On Protective Leg Tips 


Rubber—Nonskid cushioned rubber tips fit over straight or angled round tubular metal and wood furniture 


legs. 
Plastic—Slip easily over tubular metal or wood furniture legs. 
Leg WHITE | BLACK 
Leg WHITE | BLACK Outside Pkg. | Item Item 
Outside Pkg. | ltem | Item Shape | Cap Туре Dia. Qty. | No. No. 
Shape Cap Type Dia. Qty. No. No. Plastic 
Rubber Square Straight lin 24 — 6J576 
Round Angled, Straight — 96 in 24 6J559 — Round Straight 7 in 24 6J589 | 6J598 
Round Angled, Straight іп 24 6J560 | 6J568 Round Straight 1 іп 24 6Ј590 | 62599 
Round Angled, Straight іп 24 64561 | 6J569 Round Straight 1¥%in 24 6J591 — 
Round Angled, Straight — 34 in 24 64562 | 6J570 Round Angled 3^ in 24 — 6J580 
Round Angled, Straight — 76 in 24 6J563 | 6J571 Round Angled % in 24 — 6J581 
Round Angled, Straight — 1 in 24 6J564 | 6J572 Round Straight 34 in 24 6J582 
Round Angled, Straight 1 зіп 24 6J565 | 6J573 Round Straight % in 24 — 6J583 
0.12 in 0.433 in Round Angled, Straight 1 йіп 24 6J566 | 6J574 Round Straight 1 іп 24 — 6584 
10G204 


Slide easily on wood, carpet, linoleum, and ceramic tiles. You can affix glides to furniture legs, 
and strip glides to entertainment centers and desks. Non-adhesive glides are reusable. 10K003 
includes (4) 9" x 272" rectangles, (4) 312"-dia., and (4) 7''-dia. round shapes. 


Furniture Tip ltem Pkg. 
Shape Тір/Сиѕһіоп Material Attachment Method Color L w Dia. No. Qty. 
Non-Adhesive 
Multiple Plastic/Felt and Foam Non-Adhesive Tan  9in 2%in 3in,7in 10K003 1 
Rectangle Plastic/Foam Non-Adhesive Tan  9in 2 %in — 100207 4 
Square Plastic/Foam Non-Adhesive Tan Sin 5in — 10G208 4 EN 
Self-Stick Adhesive B 
Oval Plastic/Foam Self-Stick Adhesive White 9%in 534in — 10G209 4 
Round Plastic/Felt Self-Stick Adhesive Тап — | — {vin 108203 4 106202 
Round Plastic/Felt Self-Stick Adhesive Tan = — 1'Vein 1062050 4 к 
Round Plastic/Felt Self-Stick Adhesive Tan = = 2 ^in 10G204 4 = 
Round Plastic/Felt and Foam = Tan = = 5in 10K002 4 
Square Plastic/Felt Self-Stick Adhesive Тап 2%in 2Y6in — 106202 4 
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OFFICE FURNITURE 
Workstations & Stands 


15Y318 


15Y305 


49RP12 


Mobile Workstations and Stands 


Overall 
H w D 
Description (in.) (in.) (in.) 
Computer 27 V^ into А ; 
Workstation 52 % in 30 in Ай 
Laptop Stand 21,4110 25%їп 15% 
Laptop Stand 27into42in 18іп 22in 
Stand-Up 28 1^ in to A А 
Workstation 45 V» in 27 іп 22 in 
=- 
15Y281 


Ki 


Mobile Printer 
Stand 


Adjustable metal printer stand 
in a gray powder coated finish. 
The stand has a load capacity 
04150105 and includes four 

2" plastic casters (2 Locking, 
2 Non-locking). Assembly 
Required. 


Overall 
Description Н (in.) W (in.) 
Adjustable — 27 in 24 in to 35 in 
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D (in.) 
29 in 


15Y311 


te 


No. Caster 
of Size Mfr. Item 
Color Casters (іп) Model Мо. 
Black 4 Зіп 42551 15Ү305 
Black 5 2in 48752 15Y311 
Black 3 2in 89819 15Y318 
Cherry 4 2 зіп 90459 49RP12 
S = 
LU 
A 
1 
се 3 
No. of Mfr. Item 
Color Shelves Model No. 
Gray 3 21701 15Y281 


е + 


15X702 


15X701 


| | | 
15X704 15X718 15X717 


Computer Racks ^ herac’ 
Workstations, and Carts «1690 


W Overall р Mfr. Item 
Description (іп.) H(in.) (іп) Color Model No. 

Racks, Workstations, and Carts 

Open Frame Shell Hack, S 24in 72in 30in Black 95-72241-004 15X695 
Open Frame Shelf Rack, 5 Shelf 24in 72in 30in Black 95-72241-006 15X696 
Computer Workstation, 3 Shelf 24in 72in 35in Black, Gray 95-72241-000 15X694 
Computer Workstation, 2 Shelf 36in 84in 35in Black, Gray 95-UNI84-360 15X701 
Double Frame Computer Workstation 60 in 84in 35 іп Black, Gray 95-DUO84-600 15X702 
Triple Frame Computer Workstation тәп gin З5іп Black Gray 95-TRIB4-720 15X703 
а Workstation бут 84іп 35in Black Gray 95-TRIMO-000 15X706 
ag TM 48іп 42in 35in Black Gray 95-MIDIW-048 15X704 
PACS Medical Workstation, 4 Casters 30іп 30іп 35 іп Black, Gray 95-21PAC-030 15X718 
PACS Medical Workstation, 4 Casters 36 in. 30in 35 іп Black, Gray 95-21PAC-036 15X719 
Low Profile Computer Cart, 4 Casters 24іп 42in 35 іп Black, Gray 95-00042-024 15X715 
Low Profile Computer Cart, 4 Casters 30іп 42in 35in Black, Gray 95-00042-030 15X716 
Low Profile Computer Cart, 4 Casters Збіп 42іп 35 іп Black, Gray 95-00042-036 15X717 
Accessories 

Flat Panel Desk Clamp Assembly, 7 in Extension — 95-HE502-035 15X723 
Flat Panel Desk Clamp Assembly, 14 in Extension — 95-HE502-045 15X724 
Under Desk Articulating Keyboard/Mouse Tray — 25-00110-000 15X725 
Leg Mounted CPU Cradle — 14-00830-000 15X726 
Cable Raceway for 24" Wide Frame — 38-00124-000 15X727 
Cable Raceway for 30" Wide Frame — 38-00130-000 15X728 
Cable Raceway for 36" Wide Frame = 38-00136-000 15X729 
Power Strip for 24" Wide Frame — 46-00050-624 15X730 
Power Strip for 30" Wide Frame = 46-00054-630 15X731 
Power Strip for 36" Wide Frame — 46-00058-836 15X732 


AFC INDUSTRIES 


Mobile 
Laptop Carts 


All-purpose adjustable mobile 
stands are constructed of 
high-density polyethylene and 
Steel. Units Include 5 casters; 
2 locking and 3 swivel. No 
assembly required. 52AY31 
includes a keyboard shelf and 


Г 


==" 


cover. % 
Б2АҮЗ1 52AY29 
Overall Overall Overall — Load Caster Mfr. Item 
H(in) X W(in. D (іп.) Cap.(Ib.) Size(in.) Color Model No. 
25 24 24 25 4 Black PCLS-HD-2323-01  52AY30 
27 Veto LPC750 2117 _ 
43% 21 23 20 3 бгау KB 2MB ӚНІМ 11 52AY31 
48 18 25 25 4 Black Red LPC200-1825_ дүре 


LSH16 01 
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OFFICE FURNITURE Scan. Order. Done. = IE 


File Cabinets Details on page A1. 


FireKingZ//« 


Fire-Resistant File Cabinets 


High-security Medeco key locks resist picking and drilling. UL Class 350 1-hr. 
fire rating with impact. 

VERTICAL AND LATERAL FILE CABINETS 

Fire-resistant insulation is 10096 gypsum reinforced by a 1" x 2" lattice of 
14-ga. galvanized welded-steel wire. Insulation is placed between each drawer 
to make each a separate fire-resistant container. Scratch-resistant and envi- 
ronmentally-friendly powder-coated finish. Drawer bodies have high sides for 
hanging files; no additional frames are required. 

Safe-In-A-File vertical file cabinets conceal a 2.4 cu. ft. burglary-resistant safe 
behind a false-top drawer panel. 


STORAGE CABINETS 
Accommodate oversized documents, binders, or any other valuable items. 
BLACK {PARCHMENT 


11X395 


Overall Overall Overall No. of Item Item 
File Size Height Width Depth Drawers No. No. 
Vertical Files 
11X418 Letter 27%in — 1734in — 25 ein 2 11X395 11X391 
Letter/Legal 27 3A in 17% in 22 Vs in 2 — 11X398 
Letter 27%in 17 34іп 31 %ein 2 11U575 11U571 
Legal 27%in —20'94sin —25 “ein 2 11X396 11X392 
Legal 27%in 201%6іп 31 %ein 2 11U576 11U572 
Letter/Legal 62%in  17%in 22 віп 4 — 11X397 
Letter 62%in 1794in 25 “ein 4 11X393 11X389 
Letter 52 іп — 1794in — 319ein 4 11U573 110569 
„” —= Legal 52 іп  20'%ein 25 “ein 4 11X394 11X390 
= D Legal 52*4in 20'%6in 31 "еіп 4 11U574 11U570 
Safe-In-A-File Vertical Files 
=, Legal 27 іп  20'9:in 31 еіп 2 — 11X420 
= - we Legal 40 іп 20 1316іп  3194in 3 — 11X419 
= Legal 62%in 20'%6in 31 "еіп 4 — 11X418 
Lateral Files 
Letter/Legal 27%in  3194sin — 22 Yin 2 11X415 11X412 
Letter/Legal 274іп 37 %in 22 віп 2 11X416 11X413 
Letter/Legal 27%in  44%in 22 win 2 11X417 11X414 
Letter/Legal 40%in 31Уө6іп 22 Yin 3 11X409 11X406 
Letter/Legal 40 йіп  37%in 22 %in 3 11X410 11X407 
Letter/Legal 40 Yin  44%in 22%іп 3 11X411 11X408 
Letter/Legal 62%in 31У6іп 22 %in 4 11X403 11X399 
Letter/Legal 62%in  37%in 22 %in 4 11X404 11X401 
Letter/Legal 52 %іп  44%in 22 Yin 4 11X405 11X402 
- No. of Item 
= 11X402 11X421 Shelves H w D Color No. 
Storage Cabinet И d 
2 44 in 36 in 19 Жіп Parchment 11X422 
4 72 іп 36 іп 19 Жіп Parchment 11X421 
48YC56 48YC55 
Hirsh 
Industries’ 


Vertical File Cabinets 


File cabinets feature precision ball-bearing slide suspension and core removable 
lock. High-side drawers eliminate the need for hang rails. 22"-deep cabinets 
include follower wires, all others include follower blocks. Contain up to 30% 
recycled material. Meet ANSI/BIFMA standards. 


BLACK PUTTY 
File Overall Overall Overall No. of Item Item 
Size Height Width Depth Drawers No. No. 
Letter 28 19/50 in 15 in 22 in 2 48YC56 | 48YC55 
52in 15in 22 in 4 48YC58 | 48YC57 


48YC58 48YC57 
FIND MORE ONLINE 
Can't find it here? Go to Grainger.com? today to see our 
full selection of over 1.5 million products and the services 
and solutions to help you get it done! 
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OFFICE FURNITURE 
File Cabinets 


Flat Filing Systems 

FLAT FILE CABINETS 

Organize and protect stored documents such as blueprints and draw- 
ings with these heavy-duty welded steel files. Hinged paper weights in 
drawer fronts and hoods at the rear keep papers from curling. Drawers 
open smoothly and quietly, while sturdy drawer rails help ensure smooth 
alignment. Drawer stops help prevent accidental drawer pull-out. Each 
drawer includes 2 pull handles and chrome label holder. Include field- 
installed lock kit with 2 keys. Durable powder-coated finish. 


Inside Inside Inside 
Drawer Drawer Drawer Overall 
Description Height Width Depth Height 

Flat File Cabinets 
5 Drawer, Small 1%in 37 1%64іп 267&in 16 “ain 
5 Drawer, Medium 1%in  43!3&in 32'%ein 16 Zain 
5 Drawer, Large 1%in  50!364in 38 іп 16 “ain 
10 Drawer, Medium Ain 43 $5 in 32'!€ein 1676 in 
Closed Bases 
For 5 and 10 Drawer, Medium Cabinets == == == 4in 
For 5 Drawer, Large Cabinets 4 in 
Open Bases 
For 5 and 10 Drawer, Medium Cabinets 20 in 
For 5 Drawer, —for's Drawer, Large Cabinets 0 0000 — 0 —— —7 20m Ип Mhin | ШМ | ZES Pe Cabinets — — — 20in 


48YA88 


48YC39 


BASES 


Durable powder-coated finish. Shipped 
unassembled. 


10-Drawer 
Flat File 


Closed—Raise flat files 4" off the floor to ease 
access. Support up to 5 stacked file units. 


Open—Raise a single file unit 20" off the floor. The 
lower shelf helps provide extra storage space. 


PUTTY BLACK GRAY Closed Base 
Overall Overall Item Item Item 
Width Depth No. No. No. 
401%6іп 28 %in 2CLA4 2С1А5 — 
46 Sain 35!Y»in | 201А7 2CLA8 2CLA9 
53 іп  41Ywin | 26101 2CLC2 2CLC3 
46 Sain 35 1982 іп | 2CLC4 2CLC5 2CLC6 
46%in 35%іп — 2CLD2 — 
531% 41%іп 26104 26105 2CLD6 
46 іп 35 % іп 2CLE1 — — Open Base 
53%in — 4136 in 2CLE4 2С1Е5 - 


48YCO7 


48YC30 


48YC34 48YC53 
LIGHT 
Overall Overall Overall BLACK | CHARCOAL | GRAY | PUTTY 
File Width Height Depth No. of Item Item Item Item 
Size Includes (in,) (in.) (in.) Drawers No. No. No. No. 
Lateral Lateral File Cabinets 
Hirsh Hang Rails 36 in 28 in 18 45 in = = — 415635 
Industries: A4/Legal/Letter Hang Rails 36 in 52 іп 18 4 in — 415037 - 415038 415036 
Е Hang Rails 42 in 52 Vin 18 44 in — 415640 — — 
Lateral File ^re cabinets Е 
Hang Rails 30 in 28 in 18 63/100 in 2 48YA84 = 48YA91 | 48YA83 
Cabinets Hang Rails 30 in 28 in 18 63/100 in 2 — = — | 48YA89 
Hang Rails 30 in 40 %o in 18 63/100 in 3 48YA94 = — | 48YA93 
TS Hang Rails 30 in 52 V^ in 18 63/100 in 4 — = 48YA99 | — 
Feature ball-bearing Hang Rails 30 in 52 vin 1863/100 in 4 48YA98 | -- | 48ҮД88 | 48YA86 
slide suspension for Hang Rails, Roll Out Binder Storage 30 in 6763/100in 18 63/100 in 5 48YC03 — 48YC04 | 48YC02 
i Hang Rails 36 in 28 in 18 63/100 in 3 48ҮС46 - - 
smooth door operation Hang Rails 36 in 28 in 18 63/100 in 2 48YC07 | 48YC09 | 48ҮС08| — 
and full drawer acces- A4/Legal/Letter Hang Rails 36 in 40 Yin 1863/100 in 3 — | 48YC13 | — 18Үсі0 
о Ds agra Е m EET EE 
П elves, Hang halls ІП ІП ІП -- == = 
an interlock system Hang Rails, Roll Out Binder Storage 36in  6763/100in 1863/100 in 5 — | ayca = = 
and core-removable Hang Rails 42 in 28 in 18 63/100 in 2 48YC23 | 48YC25 — | 48YC22 
Hang Rails 42 in 40 Aio in 18 63/100 in 3 48YC28 | 48Ү030 48YC27 
locks. Tough Steel Hang Rails 42 in 52 V^ in 18 63/100 in 4 = 48YC35 | 48YC34 | 48YC32 
construction with a Hang Rails, Posting Shelf, Roll Out Binder Storage 42in 6762/100іл 18 63/100 in 5 = 48YC40 = = 
powder-coated finish. Hang Rails, Roll Out Binder Storage 42 in 67 63/100 in 18 63/100 in 5 48YC38 — 48YC39 | 48YC37 
Full-width drawer Lateral File Cabinet Cabinets 
6 Hang Rails, Roll-Out Shelves 36 in 52 Yin 18 63/100 in 4 48YC48 — — 48YC47 
pulls, except 48YA83 Ad/Legal/Letter Нап Rails, Roll-Out Shelves 36 in 68 63/100in 1863/100 in 5 48YC50 — — | 48ҮС49 
to 48YA88. All models 9 Hang Rails, Roll-Out Shelves 42 in 52 Yin 18 63/100 in 4 48YC52 — — 48YC51 
maet ANSV/BIFM A Hang Rails, Roll-Out Shelves 42in 6863/100іп 1863/100 in 5 48YC54 = — | 48YC53 
Desk Pedestals 
standards. Box/Box/File 3 Drawers, Lock, Casters 15 іп 27 % in 19 іп 3 — 48YC90 — 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1345 


OFFICE FURNITURE 
Storage Cabinets 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Add-On 
5UFAS3 


Starter 
5UFA4 


Storage Made Easy | 


Open Shelf Filing 


= See Grainger.com for the number of dividers, 

uprights, shelves, and supports 
Space-saving design saves up to 60% floor space compared to conventional 
filing cabinets. Shelves adjust vertically in 11⁄2" increments with 5 adjustable 
dividers per shelf. Backstop keeps folders from falling off shelves. Snap- 
together assembly. Sand powder-coated finish. 


STARTER ADD-ON 

No. of Shelf Item Shelf Item 

H w D Shelves Cap. No. Cap. No. 
76 in 48 in 12in 6 550 Ib 5SUFA4 550 Ib SUFA3 
76 in 36 in 12in 6 600 Ib 5UFA6 500 Ib 5ШҒА5 
76 іп 36 in 15 in 6 500 Ib 5RGX8 500 Ib 5RGX7 
88 in 48 in 12in 6 550 Ib 5RGX4 550 Ib 5RGX3 
88 in 36 in 12in 6 600 Ib 5RGX6 500 Ib 5RGX5 
88 in 36 in 15 in 6 500 Ib 5RGYO 500 Ib 5RGX9 


22ND58 
22ND61 


[Sene eku | 
SOTO) 


Clear View Storage Cabinets 


Locking handle helps secure contents. Heavy-gauge steel, with double doors 
and 3-point swing handles with keys. Clearview cabinets feature a clear acrylic 
window on each door. Ship assembled. 


BLACK PUTTY 

No. of Item Item 

H w D Shelves No. No. 
72 іп 36 in 18 in 4 22ND58 | 22ND61 
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AbilityOne. 


Blow-Molded Storage Cabinet 


Rectangular storage cabinet with 2 locking doors. Steel-reinforced internal 
shelves can be adjusted or removed. Made of durable HDPE material. 
Ships assembled. 


Item 
H w D Color No. 
46 in 36 in 22 in Gray 60GV54 


16X007 


16X010 


— 
Iceberg 16x015 


OfficeWorks 
Storage Cabinets 


Lockable cabinets have double-walled 
dent- and scratch-resistant blow- 
molded high-density polyethylene 
(HDPE) construction for stability and 
security. Chemical-resistant and easy 
to clean. Quick and easy assembly 
with minimal tools. 


BLACK | PLATINUM 
No. of Item Item 
H W D Shelves Includes No. No. 
AG aaa oa; (1) Adjustable Shelf Holds 125 Ib (1) 
in 38m 22m 2 Fixed Shelf Holds 125 Ib Each, (2) Keys | 16X010 | 16X012 
mm (1) Fixed Shelf Holds 75 |р 
66 33i 18in З Each, (2) Adjustable Shelves 16X007 | 16X009 
Holds 75 Ib Each, (2) Keys 
72 i i (1) Fixed Shelf Holds 125 Ib Each, (2) Keys, 
in 96in 22in 4 "(B Adjustable Shelves Holds 125 lb Each | 16X013 | 16x015 
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OFFICE FURNITURE 
Filing Systems 


Vertical Filing Systems 


Easily store and access large paperwork, 
such as engineering drawings. Tan color. 
Note: Hanging clamps sold separately. 


Pivot Mobile Stand—Rolls on 4 swivel 
casters (2 locking). Frame adjusts to accom- 
modate 1200 sheets up to 54" long. Includes 
12 pivot brackets to hold 18" to 42" clamps 
(sold separately). 


Drop/Lift Mobile Plan Center—1800- 
sheet capacity unit has 4 swivel casters (2 
locking). Includes 18 pivot brackets to hold 
24" to 48" clamps (sold separately). 


Pivot Wall Rack—Mounts for space-saving 
storage of up to 1200 sheets. Includes 
mounting hardware and 12 pivot brackets to 
hold 18" to 42" clamps (sold separately). 


Drop/Lift Wall Rack—Space-efficient 
model extends less than 12" from wall; 
holds up to 1200 sheets. Includes mounting 
hardware and 12 pivot brackets to hold 18" 
to 42" clamps (sold separately). 


Hanging Clamps (Sold Separately) — 
Extruded aluminum clamps hold 100 sheets 
each (20-Ib. max. weight). Clear plastic label 
holders and black end caps included. Sold in 
carton of 6. 


Req. No. Item Holds Clamp Item 

Description — of Clamps Н WD No. Sheetsupto Size Мо - 
Filing Systems. ED NUR NENESSEPETIDE = in 

ң ' 43 %1п1 = hint 18i 
_ Pivot Mobile Stand 12 aan 27 in ST n. 5W208 - EE 
Drop/Lift Mobile ;,  3035into ; 30 
Plan Center | 8 9 agg 206m АКИБ — 3671—3770 ӘН? 
-Pivot Wall Rack 12 9%in  24in = 5W269 | qin  4334in 5W273 
Drop/Lift Wall Rack 12 7%п 1йп 11%  4KH74. | 


Roll Filing Systems 
MOBILE WIRE 


Economical units reduce filing and retrieval 
time. Assemble quickly and easily. 


4KH35—Constructed of heavy-gauge 
steel rods with white plastic coating and 
grandstand bottom for easy identification 
of same-length rolls. 4 swivel casters. 


5CRXO0 and 5CRX1—-Four 2" poly dual- 
wheel casters (2 locking), will not mar 
floors. Include insert to accommodate 
various size rolled documents. Black finish. 


MOBILE WOODCORE 

Heavy-duty grandstand design with square 
compartments stores rolled materials at 
graduated heights for easy accessibility. 
Textured putty, vinyl laminate finish. Has 
four 2" swivel casters. 


STATIONARY CORRUGATED 
FIBERBOARD 

Light-duty, portable filing system holds 
rolls upright in square compartments with 
reinforced plastic molding to prevent tears 
and snags. Walnut woodgrain finish. 


GRAINGER 


Mobile Wire preci s 
4KH35 
Mobile 
Woodcore 
4KH34 


‘Stationary Corrugated Fiberboard — | 
12 2 


No. of Compartments H 
Mobile Wire | 0 08080 20 
24 3134 in 
36 —— _ 32 % іп m 
o 60 _ _ 32 %in uM 
Mobile Woodcore таныған 
Д 23 A in 
21 — Е 29 Vin 
29 Yi in 


2іп 


2” 22i 


CATALOGS 


Are Digital Too! 

е Choose From Our Library of Industry-Specific Catalogs 
* Browse, Download or Share Pages 

* Add Items to Your Cart and Check Out When Ready 

* Browse now at grainger.com/catalogonline 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


21in- 


Pivot Mobile 
Stand 
5W268 


35% in 
-34in 


15 Yain 


30 Y^ in 


— 30 Vi in 


Drop/Lift Mobile 
Plan Center 
4KH75 


Pivot Wall 
Rack 
5W269 


Drop/Lift 
Wall Rack 
4KH74 


Hanging Clamps 
(sold separately) 
4KH73 


Mobile 
Woodcore 
4KH33 


Stationary 
Corrugated 
Fiberboard 
4KH31 
Item 
D Tuhe Size No. 
= Min 3 sqin 4KH35 
|| 415in .. S3'^sqin —  95CRX0 — 
.. 15in 2 Yasqin SCRX1 — 
__13 Yin 2% sqin - AKH33 | 
15 Yin 3% sq in 1RK42 
_15 іп . 2%sqin — à 4KH34 — 
121. 3%sqin AKH31 | 
12in 2% x 2% sq in 4KH32 


| 
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OFFICE FURNITURE 
Bookcases 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find Metal Bookends at Grainger.com. 


1PX83 


9ТЕ60 


Q Storage Made Easy | 


Stationary Assembled Bookcases 

All welded steel cabinets with powder-coated finish, accommodate large books, 
3-ring binders, catalogs, ledgers, videos, and other reference materials. Tennsco 
shelves adjust vertically without tools 


Storage Made 0 


Steel Unassembled Bookcases 

= Powder-coated finish 

Assemble easily with provided hand tool. Reinforced shelves slide out easily to 
adjust in 11⁄2" increments, lock securely when slid back in, and are slotted on 1" 
centers to accept bookstops (1 per shelf included). Bottom shelf does not adjust. 
20-gauge steel construction. 


CHAMP/ 
BLACK PUTTY 
No. of Shelf Item Item 
H W Shelves Cap.* No. No. 
42 in 38 in 3 200 Ib 4KJ20 4KJ21 
30 in 38 in 2 200 Ib — 4KJ19 
60 in 38 in 5 200 Ib — | Wez 
84 in 38 in 6 200 Ib 31/085 4KJ23 


* Based on evenly distributed loads. 


Mobile Assembled Bookcases 


= Powder-coated finish 
Mobile units have 4 heavy-duty 5" swivel casters, 2 are locking. 18" extra-deep 


H “ D Si: бте! Adjastments Color Brand hem shelves can accommodate large books, 3-ring binders, catalogs, ledgers, videos, 
юп 36in 18n 3 200 Ip Adjustable Dove Gray Atlantic Metal 3CTD9 | and other reference materials. Shelves adjust on 1" centers. 
Bosco e Bad 3 = Adjustable Putty — Atlantic Metal 3CTET1 - 
“ббіп 34%in 13%in 5 130 Ib = Black Tennsco — 1PX78 BLACK |DOVEGRAY| PUTTY 
 T2in Збіп 18іп 5 150 Ib 2%4in LightGrey ^ Tennsco 9DFN5 _ No. of Item Item Item 
78in 34%in 13 in —© 130 Ib 2%ain ВІ Tennsco 1PX81 H Ww D Shelves ShelfCap.* Мо. No. No. 
_ 6 1301b.  296&in  LightGray  Tennsco 1РХ8З | 36 in 36 in 18 in 2 200b. | — — 3CTG7 
Мі 36i 18 6 2001b Adjustable Dove Gray Atlantic Metal ЗСТЕЗ 48 in 36 in 18 in 3 20010. | 3CTG9 | 3CTHi | 3CTH2 
6 1500  2%4in  LightGrey Теппөсо 9ТЕ60 78 in 36 in 18 in 5 200 lb. | 3CTH8 | 3CTH9 | 3CTJ1 


* Based on evenly distributed loads. 
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* Based on evenly distributed loads. 
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OFFICE FURNITURE 
Mailroom Organizers, Book & Mail Carts 


11U531 


Mailroom Sorting Tables 


= Powder-coated finish 


Offer outstanding durability and easy care. Feature a scratch- and mar-resistant 
high-pressure laminate top for easy cleanup. Adjustable height legs increase 
functionality. Steel construction. Assembly required. 


5CRX9 


5СВҮЗ 


Steel Shell/Plastic 
Compartment Horizontal 
Literature Organizers 


Organize and display a variety of literature in space-saving units. Heavy-duty 
polypropylene compartments accommodate letter-size file folders, catalogs, or 
other documents and hold up to 550 sheets. Wide shelf fronts have built-in label 
holders for easy content identification (labels included). Compartment size is 
2%"H x 1075"W x 12"D. Assembly required. 


5CRY7 


BLACK | GRAY TAN 
No. of Item Item Item 
Description Compartments Н w D No. No. _No. 
Letter 24 30in 540і 13іп | SCRX9 | SCRYO | SCRY1 
Letter 36 42in 34'/^in 1Зіп | SCRY2 | SCRY3 | SCRY4 
Letter 72 84in 34%in 13іп | 5CRY5 | SCRY6 | 5CRY7 
1ECJ7 


Wire Basket 
Mail Carts 


Chrome-plated carts have lift-out 
removable baskets for easy loading 
and unloading. Also feature heavier- 
duty 5" swivel and 10" rigid casters. 


Overall Dim. Top Basket Dim. Bottom Basket Dim. Item 

L М нї шш нї мн ЮМ. 
-30in 23” _38п | 28in 21in tiin | 28in  21in 7%in  1ECJ7 
41 in 23 in 38 in in 21in 11 in 39 in 21in 7%in 1ЕСЈ8 


Sign іп їо Grainger.com? to see YOUR Pricing апа MORE 


Bi. 


MARVEL 


Description 

Sorting Table Center w/Open Shelf 
Sorting Table w/Doors 

Sorting Table 

Sorter Corner Table Bridge 

Fixed Sorter with Riser 


4YTC7 


11U527 


11U525 
No. of 
Compartments H wW D 
50 76into84in 60in 30іп 
1 28into36in 60in  30in 
1 28into36in 60in  30in 
0 28'to 36" — 30' 30" 
35 42 in 60in 14іп 


4YTE3 


Item 
No. 
11U531 
11U524 
11U523 
11U527 
11U525 


Welded Steel Horizontal А 
; - tennsco 
Literature Organizers О 


= Powder-coated finish — Fully-assembled organizers hold letter- or legal-sized 
= Organizer trays adjust documents and can be double-stacked or ganged 


on 1%" centers side-by-side. 
CHAMP/ | LIGHT 
BLACK | PUTTY GRAY 
No. of Item Item Item 
Type Compartments Н w D No. No. No. 
Literature Sorter 
Letter Size Opening 21 33in 30%іп 11%2in | 4YTC7 | 4YTC9 | 4YTC8 
Legal Size Openings 21 33in 30%in 14'4in | 4YTD1 | 4YTD3 | 4YTD2 
Horizontal Literature Organizer B j ORE 
Letter, Drawers 30 33in 30%in 11% іп | 4YTE1 АҮТЕЗ | 4YTE2 
Legal, Drawers 30 33in 30%in 14%in | 4YTE4 | 4YTEG | 4YTES 
il 
317D53 619M25 


e 
SAFCO 


Book Carts 


Heavy-duty carts have 
side handles and locking 


619U18 


o 


619042 Ә 


Swivel casters. v 
_ Description Color Modal К" 
САНЕ Е TEC ONES. 
EST TR ADIT ШТЕНСІСЕЕІГІ 
аы ы асна 2 Оаа), oink ты бшш 
1349 


OFFICE FURNITURE 
Umbrella Stands, Literature Organizers & Step Stools 


38W824 


Ғғ. 


“МЕТ 


UMBRELLA 
BAGS 


38W839 


| -&—— 30HH75 

sin: 

-- 

Umbrella Stands and Bags 1 


Rustproof aluminum stands are easy to clean and maintain. 38W822 and 
38W824 include removable water pans, all other models have weighted bases. 
Umbrella bags, sold separately, are dispensed from 2-sided floor standing 
holders. Holder 30HH74 and 30HH75 accept 38W839 sign, which is sold sepa- 
rately. Clear durable bags fit all umbrella sizes and are easy to use. 


Umbrella Item 
Capacity Finish Dim. No. 
Umbrella Stands p 
12 Satin Aluminum 18inHx12inWx10inD 380822 
24 Satin Aluminum 18inHx24inWx10inD 38//824 
30 Satin Aluminum 23 in H x 15 in Dia. 38W826 
Item 
Description Finish H w No. 
Wet Umbrella Holders, Sign, and Bags D z 
Floor Standing Umbrella Satin Black _ 43 in 11 ^ in 38W831 * 
Bag Holder Satin Aluminum 43 in 11 V^ in 38W832 * 
CORRER loor Satin Black 43 in 11%in  30HH74 
oe КҮҮН Вад сайп Aluminum 43 in 11%in — 30HH75 
Wet Umbrella Bag Sign = 11 in Тіп 38W839 
Wet Umbrella Bags, Pkg. 100 = 31 іп Тіп 38W841 
Wet Umbrella Bags, Pkg. 1000 = 31 іп Тіп 38W840 


* Not for use with 38W839 sign. 


— 


5M655 2W330 9WZF7 8A811 
Step Stools YN cramer 
Bottom Top Step Load Item 
Casters Width Height Color Cap. Brand No. 
Plastic 
Retractable, 1534 in 13 Yin Beige 350 Ib — 5M655 
Heavy-Duty Rubber 9 5 in Black 350 Ib — 5M656 
Steel = : 
14 74 іп Black 350 Ib Cramer 2W330 
Spring Mounted, 14 ^in Red 350 Ib Cramer 9М/7Ғ7 
Retract Under 16 іп 14 Yin Sand 350 Ib Cramer 1UG81 
Pressure 14 ^ in Slate 350 Ib Cramer 8A784 
14%in Silvertone 35016 Cramer 8A811 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1RH13 656N44 


(5 Units Shown) 


Steel Vertical and Rotary 
= = DURHAM MFG 
Literature Organizers 


Store and display a variety of literature in a compact area. Vertical racks come 
assembled, rotary racks require assembly. Wall-mount, hardware not included. 


BLACK TAN GRAY 
No. of Item Item Item 
Compartments H w D No. No. No. 
Rotary 
20 23 Жіп 14 Yin 14 Yin 2KEF9 1RH33 
44 48 V» in 14 ve in 14 ve in 2KEG1 1RH37 = 
92 68 % in 14 vs in 14 ve in 2KEG2 1RH41 
Vertical 
5 20 % in 954 in 4 Vs in 2KEF8 1RH21 = 
11 36 in 9% in 4 Vs in 2KEF7 1RH17 656N44 
23 65 ^ in 9% in 4 Vsin 2KEF6 1RH13 = 


2KEK2 


Mail/Suggestion Boxes 


Constructed from cold-rolled steel and feature a powder-coated finish. 
Include 2 keys, mounting screws, adhesive labels, form templates, and pen. 


Item 

H wW D Color No. 
7in 9% in 3in Gray 2KEK1 
11 in 12 Yin 10 іп Gray 2KEK2 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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OFFICE SUPPLIES 
Flags 


Annin 


FLAGMAKERS 


Outdoor Flags 


Embroidered stars and reinforced fray- 
resistant lock-stitched stripes on the fly 
end of the flag. 6 x 10-ft. and smaller 
size flags have brass lock grommets; 

8 x 12-ft. and larger flags have roped : 
heading. Nylon flags provide the best UV | ^ 


> : 5 4XM79 
resistance and fly in the lightest breeze. 
2-ply spun polyester flags provide the 
longest wear and resist high winds. 
For additional Flags, Flag Poles, and 
Accessories go to Grainger.com. 
COTTON NYLON [POLYESTER 
Min. Item Item Item 
Height Width Flagpole Height No. No. No. 
3ft 5 ft 20 ft = 3JN76 2NED3 
4ft 6ft 25 ft = 3JN77 2NED4 
5ft 8 tt 30 ft 3GRH6 3JN78 2NED5 
6ft 10 ft 40 ft = 4XM79 == 
6ft 10ft 35 ft — — 2NED6 
8ft 12 ft 45 ft E 2ZE44 = 
8ft 12 ft 40 ft = = 2NED7 
10 ft 15 ft 50 ft = 3GRG6 3GRJ4 
12 ft 18 ft 60 ft 3GRG7 3GRJ5 
15ft 25 ft 80 ft = 3GRG8 3GRJ6 
20 ft 30 ft 80 ft E 3GRG9 3GRJ7 
жш. 
FLAGMAKERS D hk -z 
Flagpole 5JFC5 
Item - cub 
Description No. 7 5JFC3 
Snap Hook, 3 % in H, % in L 5JFC7 A ІЗ 
Halyard, % in Dia., 100 ft L 5JFC6 
Halyard, эл in Dia., 100 ft L 5JFC5 
Cleat, A-9, 9 in L 5JFC4 
Revolving Truck, 2S-HR, Aluminum 5JFC3 
Ball Ornament, 3" Dia., Aluminum SJFA7 
Ball Ornament, 4" Dia., Aluminum 5JFA8 
Ball Ornament, 5" Dia., Aluminum 5JFA9 5JFA7 
Ball Ornament, 6" Dia., Aluminum 5JFCO 
Ball all Ornament, 8 іа. Aluminum — — SUCI E ж. 8' Dia., Aluminum 5JFC1 


Annin 


FLAGMAKERS 


Indoor/Outdoor 
Estate Flag Set 


Sewn and embroidered flag includes 6-ft. 
aluminum spinning pole and 1" dia. mounting 
bracket. Nylon flag will not furl in the wind. 


Ne 


3ft 5ft 


Item 
Height Width No. 
5J6D3 


Annin 


FLAGMAKERS 


Pleated Fans and Bunting 


= For indoor and outdoor 


5JGE2 


Item Item 
Height Width Material No. Height Width Material No. 
Pleated Fans Bunting 
18in  36in  Poly/Cotton Blend — 5JGE3 180ft 38 — Poly/Cotton Blend  5JGE2 
3ft 6ft Nylon 2МЕЕ1 
4 ft 8ft Nylon 2NEE2 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Annin 


FLAGMAKERS 


Indoor Flag Sets 


Nylon flag has gold fringe, cord, and tassels. 
Include 2-pc. oak pole, gold eagle ornament, 
and gold color floor stand. 


Item 
Pole L Height Width No. 
8-ft. 3 ft 5 ft 2NED8 
9-ft. 4ft 6ft 2NED9 
жш. 
Annin 


FLAGMAKERS 


State Flags 


Durable and fast-drying flags are made 
to official state design specifications. 
Nylon with strong duck heading and 
large brass grommets. 


ILLINOIS 


3 ft x 5 ft 4ftx6 ft 5ftx8 ft 
Item Item Item 
P CHOOSE: No. No. No. 
D3761 D3771 D3772 


Any State or District of Columbia 


US Army US Marine Corps US Navy US Air Force 
= 
Armed Forces Flags Annin 
FLAGMAKERS 
Nylon flags are manufactured to military branch specifications. 
3ftx5 ft A4 ftx 6 ft Sftx 8 ft 

Item Item Item 

P CHOOSE: No. No. No. 

US Army, US Marine Corps, US Navy, US D4226 D4227 D4228 


Air Force, US Coast Guard, POW-MIA 


Anniñ 


FLAGMAKERS 


Classroom Flags 


Indoor flags are made from nylon material. 
Mounting brackets, sold separately. For 
additional Flags, Flag Poles, and Accessories 
go to Grainger.com. 


Item Pkg. 
Height Width No. Qty. 
12in 18in 5JGD4 12 
16 in 24in 5JGD5 12 
24 in 36 in 5JGD6 12 
жш. 
Аппіп 
FLAGMAKERS 
» Includes black styrene 
stand with 10" staff 
Item 
Height Width Material No. 
4in біп Nylon 2NEE3 


Dividers & Charging Carts Details on page A1. 


OFFICE SUPPLIES Scan. Order. Done. ЕШ 


Beige Dp) | (СС 
SCREENFLEX 
Commercial Edition 
Portable Room Dividers 
Room Dividers 
Sound-absorbing divider 
panels are free of external 
Blue F1883 connections and glide 
across floors on self-leveling 
casters. No assembly or 
installation required. Black 
powder-coated painted 
metal trim, hinges, and 
Gray caster covers. Tackable 
panels are treated with 
fabric protector. 
6FT8 TFT4 
4FTHEIGHT | 5 FT HEIGHT | 6 FT HEIGHT | IN HEIGHT | IN HEIGHT | 8 FT HEIGHT 
No. of Overall > CHOOSE: Item Item Item Item Item Item 
Panels Width = Coor | Мо. | No. Юю. Юю. | №. | No. 
3 5ft9in Beige, Blue, Gray, Mauve | 1876 |  F1877 |  F1878 88 |  F1880 |  F1881 
Mauve 5 9ft5in Beige, Blue, Gray, Mauve | F1882 |  F1883 |  Fi884 |  F1885 |  F1886 |  F1887 
T 13 ft1 in Beige, Blue, Gray, Mauve | — F1888 | F1889  F1890 |  F1891 |  F1892 |  F1893 
9 16 ft 9 in Beige, Blue, Gray, Mauve | — F1894 |  Fí895 |  F1896 |  F1897 |  F1898 |  F1899 
11 20 ft 5 in Beige, Blue, Gray, Mauve | F1900 |  F1901 |  Fi902 |  F1903 | F1904 |  F1905 
13 24 ft 1 in Beige, Blue, Gray, Mauve |  F1906 |  F1907 |  Fi908 | Е1909 | F910 | Е1911 
— ——Є—Є—“Ҥ—=—-—-=_—+я \ 
eR Е] 
! 
Best-Rite” | 


Panels and Partitions 
Desktop Privacy Panels—Define work areas, 
provide privacy, and help shield sound without | 
impairing visibility. Attaches to any work top from 


.75" to 1.5" thick without using any permanent —— = ==, 
hardware or damaging surface. Porcelain steel dry ЕН р М 
erase surface. Le M m | 

7 
Whiteboard Partitions—Mobile, double-sided c қ Е С ») 
partitions can be used to divide, organize, and 8 R 
customize your work or display areas. Include _ a : 
hardware, 2 markers, and eraser cloth. Locking Dry Erase Room Divider Best-Rite" 
casters. Steel board frame. Easily turn any space into a multifunctional environment; add 


to a personal work area for increased privacy or combine 
several dividers to create a new, separate meeting area. 
Features a double-sided magnetic built-in dry erase board, 
a unique leg design that minimizes gapping, and locking 
casters. Trimmed In modern anodized aluminum. Includes 
eraser cloth, grooved trim (to hold optional trays, sold sepa- 
rately) and hardware. 


Description 


Height — Width 


Desktop Privacy Panels 


“Porcelain Steel 


_ Magnetic Whiteboard 2 Dry Erase Огу Erase Overall Overall Item 
т т I Height Width Width Height No. 
Dura Rite HPL Whiteboard 72 in 48 in 41. 6 ft. 49ҢР84 


48PP87 
48PP91 

Tablet Charging Carts 
Steel carts are compatible with tablets and chromebooks and feature steel doors we ù " ü б tem 

j i i j i .. Includes ap. _ | 0. 
with locks. Inside contains а cord management system to keep items organized and (2) 12 Outlet Power Strips - 24b 40 Ain. 31 in 21 in ABPPO 
charged, and rubber-coated dividers for protection. Include cabinet handle and four 2) 16 Outlet Power Strips, Set ; ; Е 

(2) ps, 30lb — 375in 24%in 21 %in 48PP87 

casters for easy transport. of 2 Keys, Side Cord Wrap i 2 4 | 
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45МРО01 


45МРО2 


Carts 


Carts are made from polypropylene and glass fiber. They feature (4) 4" swivel 
casters with 2 that lock. Includes UL Listed power strip with 10-ft. cord and 
power strip holder. 


Monitor Load Item 

Item Size Color Capacity H w D No. 
Cart 26" Black 400 Ib 3791s" 32%" 190% 45NP01 
26" Black 400 Ib AT 3298" 194" 45МР0З 
Cart with 26" Black 400 Ib 3796 32%" 194" 45МР02 
Cabinet 26" Black 400 Ib AT 32%" 194% 45NPO4 
26" Black 400 Ib 52%" 32%" 194% 45МР05 


> 


6NWC9 


6NWD1 
Kensington 
Computer Locks 
Item 
Description No. 
Grommet Hole Cable Anchor 6NWC9 
Desk Mount Cable Anchor 6NWDO 
Cable Lock 6NWD1 6NWDS 
Cable Lock 6NWD3 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


OFFICE SUPPLIES 
Media Carts & Projection Screens 


Wall/Ceiling 
Projection Screen 
1UEN9 ^. 
% 
Tripod 
Projection 
Screen 
ІСІ quartet. 1UEP1 


Projection Screens 


Wall or Ceiling—Heavy-duty springs keep retraction tension consistent over 
time. Optional wall mount bracket extends screen 6" from wall, sold separately. 


Tripod—Durable and lightweight screen comes with a steel protective case. 
Rolling springs help ensure a properly tensioned viewing surface. 


Mounting Item 

Method Screen Size No. 
60 x 60 in 1UEN9 
Wall or Ceiling 70x 70 in 1UEN8 
84 x 84 in 1UEN7 
s 60 x 60 in 1UEP1 
Tripod 70x 70 in 30P074 


Wall Mount Bracket, Pkg. of 2 


[Quartet 


30P075 
1UEP4 
ГЕ quartet. 


Laser Pointers 
= Batteries included 
WARNING: Avoid direct eye exposure. 


Multifunctional No. 1UEP4— 
4 functions in 1: laser pointer, LED 
light, pen, and PDA stylus. 


Item 
Description Beam Color Class Projection Material No. 
Red 2 655 ft Plastic 30P075 
Laser Pointer Red 3A 655 ft Plastic 1UEP?2 
_ Red 3A 1,500ft — Aluminum 1UEP3 
Multifunction Laser Pointer Red 2 919 ft Metal 10ЕР4 


OFFICE SUPPLIES 
Computer Accessories 


Electronics 


Duster 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Ka 


HuRRicAnNe 
canless air system" 


Rechargeable 
Industrial Use 
Canless Air System 


Easily cleans keyboards, servers, retail 
displays, camera equipment, and 
circuit boards. Lasts for 18 min. per 
charge, which is equal to 2 to 3 cans 
of canned air. Features a battery life 
of over 500 charges; system equals 


Net Item edax 
Weight No. over 1000 cans of air in its lifetime. 
18.2 oz 36P713 Includes straws and charger. 
40KJ49 19MX53 2RRD2 КІшті 
A | Dust | Critical Air Duster 
eroso! Dusters ; | i | 
Өй Blasts dry, filtered air for cleaning 
Provide air blast that cleans and CRG b and removing dirt and debris off 
removes embedded debris and Rag computers, electronics equipment, 
dust without damaging sensitive á Item Pkg. printers, copiers, and cameras. 
electronics, equipment, comput- Size Brand No. шу. Includes 7" air concentrator 
02 Dust-Off 40KJ49 1 ! " 
ers, DVD players, or detectors. 100z DustOff  40KJ50 2 air-flare nozzle, and 4-pc. micro 
10096 ozone safe and contains 17 о2 mm 40KJ48 1 cleaning tool kit. 
i i 17 о2 Dust-Off ^— 40KJ51 2 
a bitterant to help discourage с 802 CRC 19МХ53 * 1 Net Item 
inhalant abuse. Include extension 10 oz Ability One _ 2RRD2. f 1 Weight No. 
straws for hard-to-reach areas. 2.1 lb SNJJ4 


*RoHS Compliant. {VOC Compliant. 


V Verbatim 


{ V Verbatim 1 
' =) 
SDHC Card™ 7| 
14F879 Premium D "n Rs 
+ 700- 
qe 22 5 
Go ч 
ші с‹лвв@; М | 
M Verbatim. 14F881 100=- 
Media 14F821 14F848 
Item Item ltem Pkg. 
Description Cap. Speed Color No. Description Cap. No. Description Cap. Speed Time No. Qty. 
Flash Drives Memory Cards CDs, DVDs, Blue Rays 
8 GB 5 MBps Red 14F879 CompactFlash Memory Card 4GB 14Ғ868 — CD-R Disc 700 MB 52x 80min  14F821 100 
Store 'n' Go USB 16 GB 5 MBps Red 14F884 R 4GB 14Ғ881 DVD+R Disc 4.7 GB 16x 120 min 14F848 100 
Flash Drive 308 — Red  14rggo Premium SDHC Memory Card - 3 GB 14F885 
64 GB — Red 14F896 


v 
Є: 
Logitech 


6PKP2 


Corded Mouse and Wireless Keyboard Mouse Set 


6PKP2—Fingertip control allows fast, accurate 
back and forth cursor movement. Contoured shape 
provides comfortable use. Trackball reduces hand 
and wrist motion. 


Corded/ 
Wireless Compatible With 
Optical Trackball Mouse 
Corded Mac OS X 10.3.9 and Later, Windows XP, Vis 
Keyboard/Mouse Set 
Wireless Windows 7, Windows Vista, Windows XP 


1354 GRAINGER. 


6PKP5—Spill-resistant board has convenient 
and essential keys, giving direct access to media, 
calculator, and battery check functions. Easy to 
plug and play USB connection. Keyboard extends 


Features Includes 


Trackman Mobile Mouse 


ta 


Scroll Wheel and 30 ft Wireless Range 


Find even MORE on Grainger.com® 


(2) AA (Keyboard) and (1) AAA (Mouse) Batteries 


6PKP5 


with adjustable tilt legs. Included contoured-shaped 
mouse fits comfortably in either palm and provides 
precise tracking and cursor control. 


No. of Connector — Item 

Buttons Type No. 
2 USB/PS2 БРКР2 
3 USB 6PKP5 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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OFFICE SUPPLIES 
Notepads, Notebooks & Portfolios 


RULE TYPES 
FIELD Ax 4/ inch 
JOURNAL мас Rules 
Task Specific 
3WHC8 
LEVEL 6 Vertical Columns Each Page | 
METRIC FIELD 2x2 mm - 10 mm Accents 
General Purpose 
10R352 TRANSIT в Vertical Lines / inch 
UNIVERSAL VÀ" Rules with faint 1⁄4" Grid 
General Purpose 


3WHD3 


ALCWEATHER @ ER 10R312 


All-Weather Notebooks, 
Paper & Pens 


These notebooks withstand work conditions in construction 
and utilities, agricultural, survey and engineering, forestry, 
and mining applications. Covers and pages resist water, 
sweat, oils, grease, and mud. 


Sheet Paper 
Rule Size Weight 
Task Specific 
Nonwirebound, Fabrikoid Cover 


Cover Number 


Backing — Color 


Field — 4%4inx7%in 321b  Polydura Yellow 80 108341 1 
Leve 4%inx7%in 32160  Polydura Yellow 80 10R340 1 
Metric Field 4⁄4 іп х 7/2 іп 321b ^ Polydura Yellow 80 10R342 1 
Transit 4%inx7in 321b  Fabrikoid Yellow 80 108339 1 
Nonwirebound, Field Flex Cover 
Tally 35 inx8in 201b  Fabrikoid Yellow 70 184107 1 
Nonwirebound, Notebooks with Numbered Pages, Field Flex Cover 
Field 4% inx7in 321b  Fabrikoi ellow 387089 3 
Leve 4%inx7in 3216 — Yellow 24 38TD88 3 
Metric Field 4%іпхТіп 3216 = Yellow 24 3810900 3 
Wirebound, Polydura Cover 
Field 4% inx7in 321b  Polydura Yellow 32  3WHC8 1 
eve 4%inx7in 321b  Fabrikoid _ Yellow 32 3WGK9 1 
Metric Ней 496 inx7in 321b Polydura Yellow 32 3WHF5 1 
ransit 4%inx7in 3210)  Polydura Yellow 32 3WGK7 1 
General Purpose 
Nonwirebound, Fabrikoid Cover 
Blank 4% їпх7 їп 321b  Fabrikoid Yellow 80 108352 1 
Journal 4%inx7%in 321b  Polydura Yellow 80 3WHC4 1 
Nonwirebound, Field Flex Cover 
Universal 3/2 іпх5іп_ 2016 — Green 56 3WGZ5 1 
Universal 3%inx5in 2016 — Tan 56 3WGZ4 1 
Universal 3%inx6in 2016 — Green 60 3WGZ7 1 
Universal 3%inx6in 2016 = Tan 60 3WGZ6 1 
Universal 3%inx5in 200  Fabrikoid Yellow 56 10R337 1 
Universal 4% іпх 77 іп 321b  FieldFlex Yellow 64 10R335 1 
Nonwirebound Notebooks with Numbered Pages, Field Flex Cover 
Journal 4ФіпхТіп 3210 Hard Cover Yellow 38TD93 3 
Universal 4%inx7in 321b  Polydura Yellow 24 38TD91 3 
Wirebound, Polydura Cover 
Journal —4Ysinx7in 3210 Hard Cover Yellow 32 3WHC7 1 
Universa 3inx5in 2010)  Polydura Yellow 50 3WHD3 1 
Universal 4inx6in 201b  Polydura Yellow 50  3WHD4 1 
Universal 4%inx7in 320  FieldFlex Yellow 32 10R328 1 
Universal 8i2inxitin 321b Field Нех Yellow 42  3WH63 1 
Wirebound, » Top-Spiral, Polydura Cover 
Universa inx5 in 0 Ib — Green 50  3WGW7 1 
Universa 3inx5in 20 b — Tan 50  3WGW9 1 
Universa 4inx6in 201 — Green 50 3WGZ9 1 
Universa 4inx6in X 20lb = Tan 50 3WGZ8 1 
Total No. 
Sheet Size Paper Weight Color Finish of Sheets Нет No. 
All Weather Printer Paper 
8 %2inx11 іп 20 Ib White Matte 200 3XFR7 
Pen Ink Color Pen Tip Pen Cap Barrel Material Нет Мо. 
All-Weather Ballpoint Pens 
Black 0.9 mm Retractable Metal 10R312 
Blue 0.9 mm Retractable Metal 10R313 
All-Weather Pen Ink Refill, Fine Point 
Black — — 3WHD6 
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Item Pkg. 
of Sheets Мо. Qty. 


CTOPS 
universal. 


Lined 
Notepads 


= 50 sheets per pad 
Lined notepads provide space to organize notes and lists. They 


35X014 


35X013 


| 35X023 
are bound at the top for quick access to notes, and are backed 
with sturdy cardstock for support when writing. They can be Г. 
used to record measurement, create supply lists, and log hours. 
Sheet Paper Chipboard Item Pkg. 
Size Rule Color Backing Brand No. шу. 
Canary — 29рї Tops 35X014 1 
White 29рі Tops 35X013 12 
5inx8in Narrow White 30 pt Tops 35X007 12 
White 40 pt Tops 1 350/986 12 
White 60 pt Tops 35W994 12 
8%inx 11 in Canary 30 pt Universal 35X065 12 
Canary — 28 pt Tops 35X028 f 12 
" zo 
j n egal Canary pt ops 
8% in x 11% in White 27 pt Universal 35X064 12 
White 28 pt Tops 35X025 12 
White 40 pt Tops 1 35W988 12 35X025 


* 2-Hole punch. T 3-Hole punch. 


universal 
Wirebound Notebook 


» 50 sheets per pad 

Opens easily and can be doubled-over for conve- 
nient handling while recording measurements, 
creating supply lists, and logging hours in jobsite siat Pur lem vn 
applications. The sturdy coils are designed to keep Size Rule савет No. an 
from catching on backpacks, papers, or clothing. Зіпх5іп Narrow White 35X062 — 1 


(Гесо Black n’ Red 
CTOPS 


Nonwirebound 
Notebooks 


Smooth binding edges won't snag on clothes 
or other items. They can be used in jobsite 
applications to record measurements, create 
supply lists, and log hours. 


35W834 35W809 


Sheet Paper Total No. Item 
Size Rule Color — Cover Color Cover Material ^ of Sheets Brand No. 
7¥% in x 94 in College — White Black Cardboard 100 Mead 35W834 
Legal White Black Cardboard 100 Mead 35W833 
8%inx5%in Legal White Black Casebound 96 Black М” Red. 35W809 
8%inx11%in Legal White Black Casebound 96 Black № Red 35W808 
7%inx9%in ^ Legal White ^— Black Marble Coated Board 1-Side 100 Tops 35W956 


30LW84 
Portfolios бзлимоквз Isamsill. 
Keep notes and writing instruments organized | Cover Item 
and protected inside covers with a profes- „5169 Sze Color сап а 
А H хох Іп ас aunders 

Sional appearance. They include notepads PII Silver Saunders 30LW85 
and pockets for storing business cards and 8%inx11in Black Samsill 6YTT6 
promotional materials. 8%inx11%in Silver Saunders 30LW84 
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OFFICE SUPPLIES 
Copy Paper 


E S Multipurpose 
2. Paper 
Ё < 15U674 
| ite. o8 
3-Hole Punch Paper BE ғо 
150649 ——_м_, 


S 


Inkjet Paper 
15U662 


Laser Paper 
15U646 


— : . @ 
КЕШЕ Hammermilr universal universal one. 


Standard Copy and Printer Paper 


Multipurpose Paper—Multipurpose paper can be used in copiers, laser 
printers, and plain paper fax machines. Its versatility makes it suitable for 
small business owners sending and processing work orders, invoices, esti- 
mates, and receipts. 


Laser Paper—Withstands the high-heat process required to fuse powdered 
ink, or toner, in place via laser printing. Laser paper produces high-quality 
color images and text on documents such as design proposals, photographs, 
flyers, and brochures. 


Inkjet Paper—Features high surface strength and even porosity to absorb 
the liquid ink used in inkjet printing processes. Its structure keeps wet ink 
from spreading and produces crisp lines for high-quality text and images. 


Paper 

Size Paper Item Pkg. 
Name Sheet Size Weight Brightness Finish Color Brand No. Qty. 
Multipurpose Paper 

Letter 8%inxi1in 2010 92 Matte White Universal  24WJ60 200000 
Letter 8'^inxttin 2016 92 Matte White Ability One 310Е71 10 
Letter 8 /2іпх11іп 2016 96 Matte White Hammermill 150643 5000 
Letter 8'^inxttin 2016 98 Matte Bright White Universal One 15U674 5000 
Letter 8%inxiiin 2410 96 Matte White Hammermill 150644 5000 
Letter 8%inxi1in 2810 100 Matte Photo White Hammermill 15U639 500 
Legal 8'^inx14in 2016 96 Matte White Hammermill 15U645 500 
Legal 8'^inx14in 2816 100 Matte Photo White Hammermill 150640 500 
Tabloid 11inx17in 2816 100 Matte Photo White Hammermill 150641 500 
Laser Paper 

Letter 8%inxi1in 24lb 98 Matte White Hammermill 15U646 500 
Letter 8%inxi1in 2416 98 Matte White Hammermill 150649 500 
Letter 8'^inxttin 3216 94 Glossy — White Hammermill 150654 300 
Letter 8 Фіпхі1іп 3216 100 Matte Ultra White Hp 15U661 500 
Legal 8'^inx14in 2416 98 Matte White Hammermill 150647 500 
Tabloid 11inx17in 2416 98 Matte White Hammermill 15U648 500 
Inkjet Paper 

Letter 8 ⁄2inx11in 2416 100 Matte Bright White Hp 15U662 500 


* 8-Hole punched. 


ih. 
@ universal one. 


Wide-Format Paper Rolis- 
Suitable for printing large-format visuals 
in high-production CAD, AEC, and GIS 
segment environments. Rolls can be 
used with compatible wide-format 
printers to produce high-quality posters, 


presentations, and retail displays. a 
Item Pkg. 
L w Paper Weight Paper Color Brand No. Qty. 
15 ft 36 in 5 mil Clear Hp 19NV81 1 
100 ft 42in 74 mil White Hp 19NV89 1 
127 ft 4% in — White Universal One 450707 50 
150 ft 24 in 4.2 mil White Hp 19NX38 1 
150 ft 24 in 24 Ib White Hp 19NX34 1 
150 ft 24 in 24 Ib White Hp 19NW99 1 
150 ft 36 in 24 Ib White Hp 19NX08 1 
150 ft 42in 4.9 mil White Hp 19NW44 1 
1356 GRAINGER. 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


5 


б 
O^ 
28. 


150667 


150676 


universal опе, жем 
Colored Multipurpose Paper 


Suitable for use in both inkjet and laser printers, including copiers and plain 
paper fax machines. This versatile, matte finish paper is ideal for color-coding 
documents, such as work orders, invoices, estimates, and receipts for quick 
identification. Additional colors available on Grainger.com. 


Paper Item Pkg. 

Size Name — SheetSize Paper Weight Color Brand No. Qty. 

Letter 8 V» inx 11 in 20 Ib Green Universal One 15U667 500 

Letter 8 V» inx 11 in 20 Ib Orchid Universal One 15U672 500 

Letter 8 ^ inx11 in 24 Ib Lunar Blue Neenah Paper 150675 500 

Letter 8 V» inx 11 in 24 Ib Solar Yellow Neenah Paper 150676 500 
15U666 


Ф 
Glossy Finish 
Photo Paper 


Offers a bright photo finish with 
vibrant white color. This paper is 
thicker and denser than standard 
paper, allowing it to absorb ink for 
high-quality photos and color images. 
It also dries quickly, which reduces 
wait times when producing presenta- 
tion documents and portfolio images. 


Item Pkg. 

Paper Size Name Sheet Size Paper Weight No. Qty. 
A6 4inx6 in 11 mil 15U664 100 

Letter 8'^inxttin 8mil 15U666 50 


We Have Ink and Toner Online 


Find OEM and Remanufactured Ink and Toner from HP) Lexmark, Clover 
Technologies and more at Grainger.com®, search for Ink and Toner Cartridges. 


OEM Cartridges 


Remanufactured Cartridges 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


OFFICE SUPPLIES 
Self-Stick Messaging & Tape 


29PK94 


= = 2VZD8 
Post-it Super Sticky Notes 
= Ideal for vertical and hard-to-stick places 
Item Pkg. 
Size Rule Color Number of Sheets No. Qty. 
Sticky Notes 
3inx3 in Unruled Yellow 90 29PK94 12 
Зіпх3іп Unruled Assorted Bright 90 2NU75 5 
3inx3 in Unruled Assorted Pastel 90 29PK95 12 
3inx5in Unruled Yellow. 90 29PL04 12 
4inx4 in Ruled Yellow 90 2NU78 6 
4inx4 in Ruled Yellow 90 1AYC5 12 
4inx4in Ruled Assorted Pastel 90 29PL10 6 
4inx6 in Ruled Yellow. 90 2NU74 5 
4inx6 in Unruled Assorted Pastel 45 2NU83 8 
6inx8in Unruled Assorted Pastel 45 2NU84 4 
Sticky Notes—Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content 
3inx3in Unruled Assorted Pastel 90 2VZD8 5 
4inx4 in Ruled Assorted Pastel 90 2VZE1 6 


29PL34 


еа 


Item Pkg. 


Post-it Pop-Up Note Refills 


= Size Rule Color Number of Sheets No. Qty. 
Sticky Notes 
3inx3 in Unruled Yellow. 90 1TRW1 12 
Sticky Notes, Original 
3inx3 in Unruled Assorted Bright 100 29PL34 12 


Single-Sided Transparent 
Office Tape & Dispensers 3M ЕТШ 


Tape is designed for general purpose sealing of 
envelopes, hanging paper notices, and light mending 
of documents. It is nearly invisible when applied and 
undetectable when photocopied. 


1 1" core dia. 
= 2.3 mil thickness 


Tape 
Backing Item Pkg. 
Imperial Tape WxL Tape Finish Material No. Qty. 
3M Scotch 810 
Ya in x 108 ft Matte Acetate 2A684 1 
34 in x 83 Vs ft Matte Acetate 29PL25 6 
34 in x 83 ¥ ft Matte Acetate 2NU69 10 
34 in x 83 % ft Matte Acetate 29PL21 12 
34 in x 83 ft Matte Acetate 29PL22 16 
34 in x 83 % ft Matte Acetate 29PL24 24 
ЗМ Scotch 600° 
34 in x 83 ¥ ft Gloss UPVC 29PK91 3 
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29PLO7 


29PLO2 
ACTORS о d 
Post-it Original Notes -— 
Item Pkg. 
Size Rule Color Number of Sheets No. Qty. 
Sticky Notes 
3inx3 in Unruled Yellow. 100 29PK96 18 
3inx3 in Unruled Assorted Bright 100 29PK07 14 
3inx5in Unruled Yellow. 100 29PL0S 24 
4inx4in Ruled Yellow. 300 29PL11 2 
4іпхбіп Ruled Assorted Pastel 100 29PL07 5 
Sticky Notes—Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content 
3inx3 in Unruled Yellow 100 29PL01 12 
3inx3in Unruled Assorted Pastel 100 29PL02 12 
3inx5in Unruled Yellow. 100 29PL06 12 
жа mW 


29PL17 


2VZE8 


2UY41 


а 


Post-it Flags and "Sign Here" Flags 


Item Pkg. 


29PL18 


2VZE6 


Size Color Number of Sheets Мо. (уу. 
Sticky Flags 
Vb in x 15^ in Assorted Bright, Assorted Primary 35 29PL17 10 
1іпх1 34 in Orange 50 2VZE8 2 
1inx154in Purple 50 2VZE9 2 
Sticky Flag and Arrow Set 


1іпх1 Yin, Ve in x 134 in 
"Sign Here" Sticky Flags 


Assorted Bright 96 Arrows, 100 Flags 2UY41 1 


V in x 154 in Assorted Primary 30 29PL18 4 

Tinx 1% in Yellow 50 2VZE6 2 
"Sign Here" Sticky Arrows 

Ve in x 1% in Red 20 2/72 4 


29РК91 


29PL19 


Max. 
Tape Item 
Description Width — Construction Brand No. 
Scotch Office Desktop Tape Dispenser 
Black with Non-Slip Foam Rubber Base, 1" Core 34 in Plastic Scotch — 2JCK8 
Scotch Magic 34" W Transparent Office Tape and Dispenser i 
Dispenser and 6 Rolls, 1" Core Ya in = 3M 29PL19 
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OFFICE SUPPLIES Scan. Order. Done. 
Wall File Storage & Desk Accessories Details on page A1. 


1AYF4 


1MLH9 


Wall Files 


No. of Item Pkg. 
Description Type Compartments М H D Color Brand No. Qty. 
Wall Racks 

Steel Letter 3 124in 18%in Qin Black = 1AYF3 1 
Steel Letter 1 12%in 10%in 1%in Black = 1AYFA 1 
Plastic Letter/Legal 1 16%in 8%іп 3%in Black Officemate 1MLH7 1 
Plastic Letter/Legal 1 15% in 9*4in 3%in Black Officemate 1MLH8 1 
Plastic Letter/Legal 4 16%in 27%in 5іп Black Officemate 1MLH9 1 
харак Plate Adjustable = 2in 12in Win Black Officemate 2RLK5 1 

Wall Pockets 
1WEAS Plastic Letter 3 13in Тіп 4%in Black Officemate 1WDZ9 3 
Plastic Letter 1 13 in Ті! 4%in Black  Officemate 1WEA2 1 
Plastic Legal 1 16%sin 7in 4%in Black Officemate 1WEA4 1 
Plastic Letter 3 13 in Tin 4¥%in Smoke Officemate 1WDZ7 3 
Plastic Letter 1 13 in тіп  4Y&in Smoke Officemate 1WEA1 1 
Plastic Legal 1 16%sin 7in 4¥%in Smoke Officemate 1WEA3 1 
Plastic w/Magnetic Backing ^ Letter 1 13 in Тіп  4%in Smoke Officemate 1WEAb 1 
Recycled Plastic Letter 3 13in 21і 4%in Black Officemate 2RLH6 1 
2RLH6 1WDZ8 Unbreakable Polycarbonate Letter/Legal 2 17 іп 8in 5%in Clear Officemate 1WEA7 1 
Partition Hangers Adjustable — 2%in 73^in Жіп Black Officemate 1WDZ8 2 


OfficemategiC X 


Cubicle Organizers 
and Accessories 


Item 

Description D М H No. 
Tool Tube 3in 3in 5%in 1М1К2 
Pencil Cup 2%in 4'Ain біп 1MLK3 
Utility Tray 3in  12in 3%in 1MLK4 
Wall File Зіп 13'^in Тіп 1М1К8 
Certificate Holder "іп 12 іп 10in —1MLL1 
Magnetic Dry Erase Board 1іп 15 іп 12%in 1MLL3 
Bulletin Board Cork Bar Ж 18%in 1%in  1MLL4 

Steel Desktop Organizers 

No. of File Item 

Key Ww H L Compart. Size No. 


File Holders 
15in 9йіп 8%in 
12іп 9M%in 8%in 


(4) Horizontal Legal  1AYES 
( 
12in 120іп 8%in ( 
( 
( 


Horizontal Letter 1AYF2 
Horizontal Letter 1DNP5 
Horizontal Letter 1AYE9 


) 
| 
12in 14%іп 8%іп ) 
)Horizontal Letter 2КЕК8 
5 
8 
8 


12in 1734in 8%in 
12in 8%in Тір )Vertical _ Letter ТАҮЕб 
15іп 8¥%in  1tin )Vertical _ Letter 1АҮЕ8 


18%in 7%in 8 %in ) Vertical — Letter 1DNP7 
21%in 834in ttin (S) Horizontal | ener 2КЕКӘ 


4 
4 
5 
6 
7 
( 
( 
( 


т C DW OS >>> > 


6) Vertical 
11%in 21in 3%іп (5) Horizontal Letter 3MUY4 
No. of Item 
Key w H D Compart. No. 
Desktop Organizers 
15 w/3 
F 47 Vain 18 %in 9%in Adjustable 2КЕЈ8 
Dividers 
17/4 
58 йіп 18 Ain 9%in Adjustable — 2KEJ9 
Dividers 
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OFFICE SUPPLIES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Desk Supplies 


mom universal. 
м Rubber Bands 33F198 


= Р 
А ом £779 E. 

A, 2 PS 7“ " н tem Pg. 

/ ize Length Width olor No. ty. 

ў | 19іп 3'5^in Vein Beige 33F198 1240 

32 in 3in Yin — Beige — 33F201 820 

33in зп Yin Beige 33Ғ204 640 


(em 
= 
б 
я 
uo 
о 


64in 3%in Yin Beige 33199 320 
105 in  5in Yein Beige — 33F196 55 


A. B. ==» 117іі Ті іп Beige  33F205 50 - 
2WFX3 2WFX5 ——— — ii7in 7in іп Beige  33F202 210 - 
D. 
H H WFV 
Binder and Bulldog Clip oe 
Holding Item Pkg. 
Key білге Cap. Color No. Qty. - 


Binder Clips 
іп Ya in Black | 2WFX3 60 B 
A 3^ in 3s in Black — 2WFX4 40 A. р 
Iin %in Black  2WFX6 24 2WFX1 10F271 
2in 1in Black — 2WFX8 12 
в ПП %in Assorted 2WFX5 * 40 ES 
1 Жіп %in Assorted 2WFX7 24 —— e 4 —— a 
C 1%іп % in Silver | 2WFW5 2 
Bulldog Clips C. D. 
1inW Жіп Silver 2WFV6 36 
D 1AinW sin Silver — 2WFV7 36 eines 41621 
2%inW іп Silver — 2WFV8 12 ч 
3inW % in Silver — 2WFV9 12 = WE 
TAinW sin Assorted 2WFW2 12 Scissors ESTCOTT, 
E 2%inWŴ іп Assorted 2WFW3 12 
3inW lin Assorted 2WFW4 12 Handle Blade Overall Нет Pkg. 
FotinW esin Silver 2WFW6 * 2 Key Description Material Length No. Qty. 
* Magnetic. Approved Vendor 
A Hard Grip Black Plastic Steel 8%in 2WFX1 1 
Soft Grip Black Plastic Steel 8%in 2WFX2 1 
SIT 1WEB8 Westcott 
Q: Straight Gray; Yellow ABS, TPR _ Titanium Bonded Stainless Steel Тіп — 10F270 1 
Officemate QC Gis B Straight Gray Plastic Titanium Bonded 8іп  10F271 1 
d Ё Bent Gray; Yellow Plastic Titanium Bonded Stainless Steel — 8in — 10F272 1 
H ; ; Titanium Bonded Stainless Steel — 5in — 41N641 1 
Metal Paper Clips Straight Gray; Yellow АВ, TPR Titanium Bonded Stainless Steel Тіп 41М640 1 
i C Straight Gray Plastic Titanium Bonded 8in  41N554 2 
Sold in 10 boxes of 100. Straight Gray; Yellow ABS, TPR Titanium Bonded Stainless Steel — 8in — 41N638 1 
Item Pkg. c s Bent Gray; Yellow Plastic Titanium Bonded 8in  10F273 1 
Size Color No. Qty. м —— Ж» A ; tainless Stee Тіп 10Ғ276 1 
Noi ег ЯМЕВТ — 1000 Bp me Чеш fF D Straight Blue Plastic Stainless Stee Тїп 410621 1 
Large Silver 1WEB8 1000 = Straight Black Plastic Stainless Stee Тіп 10Е277 1 
Bent Blue Plastic Stainless Steel 8in 10Ғ278 1 


apaapa angaa 
| Ш 12 
STAINLESS STEEL 

ы i М t г t 


-WESTCOTT 


Since 18729 


Rulers 


Graduation Item 
Key Type — Graduations Size No. 
Stainless Steel Rulers 


nch/Metric Yiein, “гіп біл 10Р263 
A -nch/Metric "Ав іп, гїп 12in  41N636 Я 
nch/Metric Yiein, “гіп 15 іп — 10F264 = 
nch/Metric is in, гіп 18 in 418637 Correction І 
Wood Rulers = 
Inch Vin — 12in 41N623 Fluid and Tape v 
B English Ve in 36in 41М528 C 
nch/Metric Yein 36in 41М529 2 
Wood Yardstick 10F261 Description . Qt 
C Inch/Yard Ув in 36in 10F261 — а Correction Fluid, Foam Wedge, 22 mL 1Ј068 3 
Wood Meter Sticks RUE NR KU. UKUR UNUM Correction Tape 21184 2 
nch/Metric Ya in 39in 41М530 D Correction Tape 21185 2 
D р т 39% . Dryline Recycled 4AZP6 2 
nch/Metric Уп “in  10F282 10F262 Dryline Grip TINK? 2 
A. Officemate gIC 49 
мстон 4 Push Pi 
E R Ruler Item Pkg. 
asy ead Rule B. 36WE33 Color L H W No. Qty. 
Graduation Item Push Pins 
Key Type Graduations Size No. Clear bin —  — 1WEA9 1200 
Plastic Assorted lin 1% — 2WFW7 100 
A Inch Ye in, 782 in, 74 in, зіп 12 in 36WE32 Transparent i Р ЕЕ 
Stainless Steel Assorted "6 % 2WFWe. 100 2WFW7 
B Inch Ve in, гіп, Жіп, V6 in 12in 36WES33 Magnetic Tacks 2WFW9 
Inch "лв in, 752 in, Жіп, Vs in 18 іп 36WE34 Assorted — in Yin 2WFW9 30 
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OFFICE SUPPLIES 
Staplers, Punches & Calculators 


Scan. Order. Done. ЕШ 


Details on page А1. 


т--а 


24Ү084 24Y083 1UEB1 24ү085 
L Ша 2М/ҒТЗ 
35Y644 d 
2WFR8 2WFR9 2WFR5 2WFR7 
24Y087 24Y081 2VZF7 2VZG1 
= fi. 
2VZG6 24Y090 


ec 


“Suin 35Y667 
35Y653 

BOSTITCH A 

2WFR2 o = 

- 


35Y659 


Staplers and 


Accessories 
Sheet Throat Item 
Cap. Depth For Use With Brand No. 
Electric Staplers 
20  ⁄4to1%in 3A in Standard Staples Swingline 24Y084 
45 Viinto Zin Optima Premium Staples Swingline 24Y083 
30 toin % in Cartridge Staples Swingline 1UEB1 
30 “to Vin Үд in Cartridge Staples Swingline 24Y085 
25 Ye in 3A in Standard Staples Stanley Bostitch 35Ү644 
45 Yo in YA in B8 Powercrown Staples Stanley Bostitch 35Ү658 
Manual Staplers 
20 3 Жіп YA in Staples — 2WFT1 
20 234 in 3A in Staples — 2WFT3 
15 2in YA in Staples — 2WFR8 
15 2in TA in Staples — 2WFR9 
25 2in TA in Staples — 2WFR5 
100 2% in ¥ in Staples, % in Staples — 2WFR7 
Manual Standard Staplers 
20 3% іп 3A in Staples Swingline 24Y087 
Manual Commercial Desk Staplers 
20 4in YA in Staples Swingline 24Y081 
Manual Staplers 
25 3%in М in Staples Swingline 2VZF7 
20 4in YA in Staples Swingline 21261 
70 2% in Optima High Capacity Staples Swingline 2V266 
160 23A in Heavy-Duty Staples Swingline 24Y090 
120 25A in %in Heavy Duty Staples Swingline 1UEB3 
20 2 15 in YA in Staples Stanley Bostitch  35Y669 
45 2 15 in Жіп Staples, % in Staples Stanley Bostitch 35Ү667 
130 2 іп Heavy-Duty Staples Stanley Bostitch 35Ү653 
215 234 in Heavy-Duty Staples Stanley Bostitch 35Ү659 
Staple Leg Item Pkg. 
Type Length Brand No. Qty. 
Staples 
Standard Yain — 2WFUA 5000 
Heavy-Duty Yin — 2WFUS 1000 
Heavy-Duty Hin — 2WFUG 1000 
Chisel Point, Standard TA in Swingline 212605 5000 
Optima High Capacity 3e in Swingline 212607 2500 
Chisel Point, Optima Premium Yin Swingline 24Y092 3750 
Chisel Point, Heavy-Duty іп Swingline TUEB4 2500 
mane e. Chisel гоп "m TA in Swingline 1UEB2 5000 
isel Point, Flat Clinch, High- i nali 
Capacity Premium Cartridge ¥% in Swingline 21203 5000 
B8 Powercrown Yin Stanley Bostitch 35Y686 5000 
Chisel Point, Heavy-Duty Yin Stanley Bostitch 35Y690 1000 
B8 Powercrown % in Stanley Bostitch 35Ү683 5000 
Heavy-Duty 36 in Stanley Bostitch 35Y687 5000 
Item Pkg. 
Description No. Qty. 
Staple Removers 
Pinch Style 2WFR2 3 
Lever Style 2WFR3 1 
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24Y097 


Paper 


1UEB5 


24Y099 


24Y096 2У2Ғ9 


(ба 


Punches LD е Swinglne GBC 


Description 
One-Hole Paper Punch 


Heavy-Duty Slot Hole Paper Punch 


Two-Hole Paper Punch 


Two- to Three-Hole Paper Punch 
Two- to Seven-Hole Paper Punch 


Three-Hole Paper Punch 
Three-Hole Paper Punch 
Three-Hole Paper Punch 


Two- to Seven-Hole Paper Punch 


Three-Hole Paper Punch 


Two- to Three-Hole Electric Paper Punch 
Three-Hole Electric Paper Punch 


Bom ЕЕ” 
i£) CIE 
Yow 
шка! 


36WEO5 


1TLUS 
Calculators 
Display 
Description Digits 
Pocket 8 
Pocket 8 
Desktop 10 
Desktop 12 
Water-Resistant 12 
Executive Desktop 12 
Scientific 10 
Minidesk 8 
Scientific 10 


Find even MORE on Grainger.com? 


1TLV1i 


Sheet Cap. 


w 
2 іп 
2 in 
4% in 
Tin 
4 Ain 
6in 
3in 
4 Tin 
3 іп 


Item 

Brand No. 
— 2WFT9 
Sircle 6HKC1 
Officemate 1MLJ7 
Swingline 24Y099 
Swingline 1UEB6 
= 2WFT6 
Officemate 1MLJ8 
Officemate 1MLJ9 
Swingline 24Y097 
Swingline 1UEBS 
GBC 24Y096 
Swingline 2VZF9 


123456 1830 


жән ct NEN 


1TLUS 


35W793 


VICTOR Es 


Item 
Brand No. 
Victor 1TLV5 
Victor 1TLV1 
Victor 1TLV9 
Victor 36WE05 
Victor 2TVZ4 
Victor 1TLU8 
Victor 1TLU9 


Texas Instruments — 35W792 
Texas Instruments — 35W793 
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1-800-GRAINGER (472-4643) File Folders, Binders & Office Supplies 
eoo RE 2 
MEL е | 
| 
i | 2LJH5 2LJK1 24Y197 2LJR6 
6XWFO 
Polypropylene 3-Ring Binders ТА 
Н : Binders are made with polypropylene with an inner pocket on — —— 
2Pendaflex universal universal one. each side. Binders with view-sleeve cover feature clear sleeves 
File Folders and Hanging File Folders ана 
ТЕР 2” BLACK | WHITE сей o BLACK | WHITE 
= Tab Expanded Item Pkg. Ring ize Durability | Item No. | Item No. Ring ize Durability _| Нет No. | Item No. 
алысы теле: тете терісін — —— | ИНТЕ uM 
Top Tab File Folders іп Standard | 2LJH2 | 2LJH3 lin Standard 2LJR2 | 2LJR3 
Letter Manila Л 34 in Universal 6XWFO 100 Tin Standard | 2LJH4 2LJH5 1 іп Standard 2LJRA | 2LJR5 
Interior File Folders 1 іп Standard | 2LJH6 2LJH7 2in Standard 2LJR6 | 2LJR7 
Letter Manila UA 31 in Universal 6XWD7 100 * 2in Standard | 2LJH8 2LJH9 3in Standard 2LJR8 | 2LJR9 
tater — -— —— еы ша |) BLACK BLUE п ама = Ла 
etter ue ў in niversal 5 ii - 
Letter Green A % in Universal — 6XWD6 100 * Ring Size Durability | Item No. | Item No. Tin Heavy Duty = 24Y191 
Letter Red Ys 3 in Universal  6XWD8 100 * 3-Ring Binder w/Round Ring & Plain Cover iin Heavy Duty | 24Y192 | 24Y193 
Letter Violet % іп Universal _ 6XWD9 100 * юп Standard | 2LJJ3 | 2LJJ4 2in Heavy Duty | 24Y194 | — 
Letter Vellow Ys Yin Universal — 6XWEO 100 * Tin Standard | 2LJJ5 — КШ Heavy Duty | 24Y196 | 24Y197 
Pressboard Classification File Folders {%in Standard | 2207 | 2LJJ8 “іп Heavy Duty | 24Y198 | — 
Letter, 4-Section Red 75 2in Pendaflex 23K466 10 2in Standard | 2LJJ9 2LJK1 
Letter, 6-Section Re 75 2in Pendaflex — 23K358 10 3in Standard | 2LJK2 | 2LJK3 
Legal, 4-Section Re 76 2in Pendaflex 23K625 10 
да EC Red 76 2in Pendaflex 23К444 10 
anging File Folders 9 7 ез, By 
Hanging File Folders . . a C-LINE ee S A 
Letter Standard Green — 3i in Universal — 6XWD2 25 BSF PRODUCTS, INC. 1PRR2 
Legal Standard Green — A in Universal 6XWD3 25 es 
Hanging Box Bottom File Pockets 
Letter Standard Green - 3 ^in Universal 6XWE1 10 Binder Sheet / 
Bright Colors Hanging File Folders 
Letter Assorted — Эд in Universal Qne ОПГ 25 Protectors 
Letter Blue = % in Universal One 6XWC7 25 2 
Letter Green — Zin Universal Опе ИС 25 Provide durable storage for documents 
Letter Red = % in Universal One 6XWC9 25 i 
Leiter Violet — — Win Universal Опе 6XWDO 25 and reference material. No need to punch 
Letter Yellow — Yin Universal One 6XWD1 25 sheets and photo copies will not stick. 
Hanging Folder Plastic Tabs 
Angled, 2 іп W Clear = = Universal — 6XWE2 25 m А Item Pkg. 
Angled, 3 У in W Clear — = Universal — 6XWE3 25 Description Thickness № Ш №. Qty. 
SpeedFrame Hanging File Folder Frame Sheet Protectors - ЛП ЖЕН ТЕВЕ? ЕН 
inHx 21 i 
2244 inW Rust-Proof Steel — = Pendaflex 23К370 1 Nonglare — 2mil 8% in {T in 1PRR3 50 
* Tabs shorter to fit in hanging file folders. ee ial 3 mi 5 2i a H in TRA 100 
Sheet Protector Set, Тор Load, 8 Insertahle Index Tahs В 
Clear Tabs 3 mil 8 in itin 1PRR7 8 
Multicolor Tabs 3 mil 8 in fin 1PRR6 8 
ЭЎ : 
ee Parts іне 
ue: = Gummed flap = Light brown color 
Item Pkg. 
H w No. Qty. 
Kraft 
2 ^in 3 in 23K930 500 
2%in 4%in 23K990 500 
3 іп 5» in 23L032 500 
1WEB2 2%in 3 іп 23K955 500 
2 in 4% in 23K963 500 
2% in 5 “in 23L084 500 
ишш RE ш. 
біп in 
кү Ore! 3 hin 6 іп 23K949 500 
K у: %% onicenate oic ELMER'S ne а 
Item Pkg. 
Description Size No. Qty. 
Officemate Envelopes 
ETE 1.3 oz. 1WEB2 12 = Self-seal 
Glue-All® Glue 7.625 02. 6HCH7 1 Item Pkg. 
Glue-All®@ Glue 1 gal. 6HCJ3 1 Lining М L Color No. Qty. 
Eno Cement 1t. 6HCJ5 1 Poly А 5 Wr — 
razy Glue — i i ite 
Instant Krazy® Glue 007 02. Lips 1 Pase; 12" 157" White 3607044 500 
DAP Bubble 6 10" Kraft 36DY91 250 36DY91 
BLUESTIK™ Adhesive Putty 1oz 1DPB7 1 Bubble 8” 12" Кгай 36DY95 100 36DZ01 
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OFFICE SUPPLIES Scan. Order. Done. --Г? 
Dividers & Printer Labels Details on page А1. E 


mI 
[t 


сл 
AVERY 
Index Tab 


Binder Dividers 6XVX8 6XVX4 6XVUO 
1 Tab M Index Tab Col Calor The Model No 
и 8^" x 11", 3-hole punch ab Message index Tab Color olor abs lode 0. 
5 , 3-hole punched Big Tab Insertable with Gold Reinforced Binding Edge for Laser and Inkjet Printers 
Divider No. of Mfr. Item Blank Clear ff 5 7278211110 — 6XVX9 
Tab Message Index Tab Color Color Tabs Model No. Blank Multicolor Buff 5 7278211109 — 6XVX8 
Index Makor Print and Apply for Laser and Inkjet Printers Bank Clear Buff 8 7278211112 6XVY1 
White White 5 7278211416 — 6XVU3 ank Multicolor Buff 8 7278211111 — 6XVYO 
Blank White White 8 7278211417 6XWU4 Write and Ee with Gold Reinforced Binding Edge 
Ready Index Customizable Table of Contents for Laser and Inkjet Printers Blank Multicolor White 5 7278223076 GXVX5 
Ato Z Table of Contents Multicolor White 26 7278211125 6XVU8 Blank White White 5 7278223075 6XVX4 
Jan to Dec Table of Contents Multicolor White 12 72078211127 6XVU9 Blank Multicolor White 8 12/8223079 6Х\ХТ 
1 to 5 Table of Contents Multicolor Multicolor 5 7278211131 — 6XVU5 Blank White White 8 7278223078 — 6XVX6 
1 to 5 Table of Contents White White 5 1278211130 — 6XVX0 Office Essentials Preprinted Leather-Look о » c 
1108 Table of Contents Multicolor White 8 7278211133 6XVU6 Ato Z Tabs Black Buff 25 7278211483 6XVU0 
1 to 8 Table of Contents White White 8 1278211132 6XVX1 Jan to Dec Tabs Black Buff 12 7278211484  6XVU1 
1 to 31 Table of Contents Multicolor White 31 7278211129 . 6XVU7 1to 31 Tabs Black Buff 31 7278211485 6XVU2 


Address Labels 8 


r- 
AVERY 


Printer Labels 5NHL5 5NHL7 TT 5NHH7 5NHN5 5NHH2 


Easy Peel—Simply bend the sheet to expose — TrueBlock—Totally opaque labels completely Permanent—Holds tight to many surfaces for permanent 
the Pop-up Edge for fast peeling. cover old labels and markings to allow re-use of labeling, unless otherwise noted. 


mailing tubes, boxes, and more. 


EcoFriendly—All label paper and packag- Repositionable—Can be removed and reapplied without 
ing consists of 10096 recycled materials using WeatherProof—Durable polyester labels have damaging the label or envelope. Labels become permanent 
chlorine-free processes that are still 10096 an extra-strong adhesive that resists the moisture, over time and are guaranteed to not fall off. 
name Sy ard eel esd sre suing eng and ПО act OCT Rame Laus stok, say and can be removed 
` y ` cleanly without leaving any residue. 
Avery Labels Avery Labels 
Template Label Label per Mfr. item Pkg. Template Label Label per Mfr. item Pkg. 
No. Color Height Width Sheet Adhesive Model No. Qty. No. Color Height Width — Sheet Adhesive Model No. Qty. 
Mailing Envelope Labels Blue, Green, 
Inkjet Label Easy Peel? 5,266 Red, White, іп З віп 30 Permanent 727825266  5NHL7 750 
8,160 White iin 2%in 30 Permanent 727828160 5NHJ6 25 Yellow 
8,195 White іп 1 34 іп 60 Permanent 727828195  5NHJ5 25 8,366 White Жіп 37віп 30 Permanent 727828366  5NHL6 750 
8,460 White 1in 2 56 in 30 Permanent 727828460  5NHJ9 100 Shipping Box Labels 
8,461 White {in 4in 20 Permanent 727828461 5МНК0 100 Inkjet Label Easy Peel® 
8,462 White 1 іп 4 in 14 Permanent 727828462 5NHK1 100 8,663 Clear 2in 4 in 10 Permanent 127828663 5МНК5 25 
8,660 Clear Tin 2% in 30 Permanent 727828660 5NHK3 25 8,665 Clear 8yin {iin 1 Permanent 727828665 SNHK6 25 
8,662 Clear 1 іп 4 in 14 Permanent 727828662 5МНК4 25 Inkjet Label Тен шеке z Iechnology, — 
8,667 Clear Yin 134 in 80 Permanent 727828667 БМНК2 25 8,126 White VAR № in Permanent 727828106 5МНЛ 25 
Laser/Inkjet Label EcoFriendly™ 8,165 White 8 іп 11 іп 1 Permanent 127828165 SNHJ2 25 
48,460 White Tin 2% in 30 Permanent 7278248460 5NHK8 100 8,463 White 2in 4in 10 Permanent 727828463  5NHJ3 100 
48,467 White Yin 1%in 80 Permanent 7278248467 5NHK7 100 Laser/Inkjet Label EcoFriendly™ 
Laser Address Label 48,163 White 2in 4in 10 Permanent _ 7278248163 5NHLO 100 
55,160 White Тіп 2% in 380 Repositionable 7278255160 5МНН6 100 48,464 White 3% in 4in 6 Permanent _ 7278248464 5NHL1 100 
Laser Label Easy Peel? m Е Laser Lahel Easy Peel? nidos: 
5.160 White 1in 2% in 30 Permanent 7278205160 5NHG3 100 5,663 Clear 2in 4 in 14 Permanent 727825663 5NHG9 50 
5,161 White Tin 4 in 20 Permanent _ 7278205161 5МН64 100 5.664 Clear 3% in 4 in 6 Permanent 727825664 5МНН0 50 
5,162 White 1 іп 4in 14 Permanent _ 7278205162 5NHG5 100 Laser Label TrueBlock® Technology, UltraHold™ 
5,167 White Yo in Tin 80 Permanent 7278205167 5NHG2 100 5,126 White 5%in 8%in 2 Permanent 17278205126 5NHF6 100 
5,267 White іп 154 in 80 Permanent 727825267 SNHF8 25 5,163 White 2in 4 in 10 Permanent 17278205163 5МНҒЗ 100 
5,660 Clear Tin 2% in 30 Permanent 727825660 5NHG6 50 5,164 White 3 іп 4in 6 Permanent _ 7278205164 5МНҒ4 100 
5,661 Clear Tin 4 in 20 Permanent 727825661 5NHG7 50 5,165 White 11 in 8 vin 1 Permanent 17278205165 SNHF7 100 
5,662 Clear Tin 4in 14 Permanent 727825660 5NHG8 50 5,168 White 3 in 5in 4 Permanent _ 7278205168 5NHF5 100 
Multipurpose Labels 5,265 White 815 in 111п 1 Permanent 727825265 5МНҒ2 25 
Dot Matrix Label Laser Mailing Label 
4,013 White Wein 3 іп 1 Permanent 17278204013 5NHL2 5000 55,163 White 2in 4in 10 _Repositionable 7278255163 5NHH7 100 
Laser Lahel "Oy E 55,164 White 3 іп 4 in 6 Repositionable 7278255164 SNHH8 100 
6,576 White 1^in 1%in 32 Permanent 727826576 5МНМ0 50 Sticker, Pin % Clip Name Badges 
6,577 White ys in 3in 32 Permanent 727826577 SNHN1 50 Name Badges 
53/0 Whi e 2 іп 2% іп T Permanent DEC EH 50 5395 wee e " = = 8 Removable ^ 727825395 БМНМ4 50 
; ite in 8 in ermanent ite wit un un 
Printable File Folder Labels 5895 glue Border 8 Removable 727825895 SNHNS 50 
Laser/Inkjet Label Weather Resistant Address Labels 
5,029 Clear Ain — 37ein 30 Permanent _ 7278205029 5NHL3 450 Laser Label WeatherProof™ 
Laser/Inkjet Label EcoFriendly™ ЕНЕ 5,520 White Tin 2% in 30 Permanent 727825520 5МНН1 1500 
45,366 White Ain 37віп 30 Permanent _ 7278245366 5NHL8 1500 5,522 White 1 in 4 in 14 Permanent 727825522 5МНН2 700 
Laser/Inkjet Label TrueBlock® Technology, UltraHold™ Weather Resistant Shippin Labels 
Blue, Green, Laser Label WeatherProo! 
5,026 Purple, Red, !$4ein З віп 18 Permanent 7278205026 5NHL4 450 5,523 White 2in 4 in 10 Permanent 727825523  5NHH3 500 
—  — Yellow NE Ин 5.504 White 3 іп 4іп 6 Permanent 727805524 5NHH4 300 
5,027 White Wein 3 Asin 18 Permanent 72782050027 5МНІ5 450 5,526 White 5%in 8 %in 2 Permanent 727825526  5NHH5 100 
1362 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


OFFICE SUPPLIES 
Stamps, Stamp Pads & Ink Refills 


ENTERED COMPLETED 
JAN 12 2000 JAN 12 2020 
SCANNED EMAILED 
JAN 12 2000 JAN 12 2020 
4YDD4 36EA39 
———— 
RECD JAN 12 2020 
t REC'D JAN 17 2020 
52XJ15 — 
[COSCO] 
Message and Date Stamps чә 


These self-inking stamps feature a shutter mechanism for one-handed opera- 
tion. Predefined with Multiple Message Options allow users to select from 
standard office messages along with numbers that can be adjusted according to 
day, month, and year. 


Stamp Imprint Area | No. of Нет 

Legend Ink Color Material H w Bands No. 
Predefined Single Message 
DATE Red Plastic 1'^ein Тіп 4  52XJ15 
FAXED Blue, Red Metal S5 in 1in 4 4yDC9 
PAID Blue, Red Metal Уә in 1in 4 4yDc8 
RECEIVED Blue, Red Metal; Plastic) 95 in — 1in 4 4yDC7 
RECEIVED Red Plastic 1%sin Тіп 4 52Х/14 
Predefined with Multiple Message Options 
ANSWERED, BALANCE, C.0.D., 
Н" Metal | ит 134in| 5 — 4YDDi 
RETURNED, SHIPPED 
ENTERED SCANNED = Blue, Red Plastic | tin 1%іп 5 36EA39 


Numbering Stamps 2n 2 


Bands of numbers and special characters can be configured for custom identifi- 
cation. Self-inking numbering stamps automatically apply fresh ink to the stamp 
after each use, so they can be operated one-handed and don't require separate 
ink pads. The stamp's housing is made of metal. 


No.of | Imprint Area Overall Item 
Bands H Ww L М Brand No. 
Self-Inking Machine Stamp 
6 Asin Жіп 5% 2%cin Cosco 107/6 
8 Asin 1%in| 134' 1%in Ability One 55XD52 
Ink Pad Required Stamp 
Yin M%ein| 1%" Зіп Cosco — 1CZN8 
Yin '$ein| 1% 5 іп Cosco  1CZR5 
Ywin 1 віп 1%" 3%in  Cosco 107Р2 
6 Asin 1%sin| 2%" 5Y»in Cosco 10788 
Vin 1%in| 2%" 4M%in Cosco 107Р5 
Ywin 1%in| 3" Sin Cosco 107Р8 
Yin 2'%ein 4" 7¥%in Cosco  1CZR2 
Yin 1%in| 1%" Sin Cosco 107М9 
Ywin 1%in| 2 3%in  Cosco  1CZP3 
8 Vin 2Иіп 2%" 4YV4in Cosco 107Р6 
Asin 2%in| 3" 5in Cosco 107Р9 
Yin 3%sin| 4%" 7Ysin Cosco  1CZR3 
Yin 17ein| 1%" 3іп Cosco 102Р1 
Yin 1/ein| 2%" 5Y»in Cosco  1CZR7 
Asin 2/віп 2%" 3%in Cosco 107Р4 
Asin 2У/віп 4%" 7 іп Cosco 10711 
10 | in 2Йіп 2%" 4%in Cosco 1CZP7 123456 
Wain 21%6in| 4%" Тіп Cosco 10714 
sin 2%in| 4%" Тіп Cosco  1CZT7 1CZN8 
Asin 3%in| 4" Sin Cosco — 1CZR1 
win 4%in| 5%” 7Ysin Cosco  1CZR4 


Date Stamps 


Print configurable dates on documents. Self-Inking and pre-inked чө 
date stamps can be maintained with compatible black ink refills. 
Imprint Area Item 
Stamp Date Range Material H М Мо. 
Self-Inking 
Metal о in 7 in 1DAB1 
Metal 582 in Tin 4YDD4 
Jan 01 2019 - Dec 31 2024 Metal Asin 1 йіп | 1DAA9 
Metal Yin 1%in | 4YDD3 
75% Recycled Plastic and Metal | “in Tin 3RAP6 
Jan 01 2019 - Dec 31 2025 Plastic yin Tin | 52XJ13 
Ink Pad Required 
Jan 01 2019 - Dec 31 2024 Metal sin 1%in | 1CZV8 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


gamu 


D3769 D3766 D3767 
[COSCO] 
Message Stamps ww 


Self-inking rubber stamps are used to print predefined messages. They have a 
shutter mechanism for one-handed operation. Housing is made of plastic. 


> CHOOSE: 
Legend 

APPROVED, COMPLETED, COPY, DEPOSIT, Blue у 1%' 
E-MAILED with line, ENTERED, ORIGINAL, VOID Е i 
CONFIDENTIAL, COPY, VOID Blue ГА 1” 
CONFIDENTIAL, DRAFT, FAXED with Box, 
FILE, FRAGILE, MAILED with line, PAID, PAST 
DUE, POSTED with Box, RECEIVED with Box, 
REVISED with Box, RUSH, SCANNED, URGENT 
ENTERED, FAXED, PAID, POSTED, RECEIVED Red ж 1%" 


Stamp 


Imprint Imprint Item 
Ink Color 


Area Height Area Width Мо. 
D3769 
D3766 


Red WAS — 1%", 1%" | D3768 


D3767 


1CZT9 
\ 
% 


AAAAAAAA 


Pad Required 
Alphanumeric Stamps 2 


Bands of numbers, letters, and punctuation marks 
can be configured in any combination for custom 
messages or identification. Housing is made of metal. 


No. of 
Bands 


8 


Character | Imprint Area Overall Item 
Height H Ww L Ww No. 
Ye in Yin Wein | 5%in 196in| 1CZT9 
Asin Yin T%in| 8%in 2%in| 16714 
Ye in йїп 17ein| 5%in 1%in| 16711 
10 316 in Yin 2/6іп 8%in 2%in| 10205 
Yin Жіп 2%in Jin 21У6іп 16209 
Vs in win 1%in| 534in 2%їп | 1CZU2 
12 As in Yin 2945in| 8 win 3in | 16706 
Yin Yuin 21%6іп 834in 4 йіп 1CZV1 


Ўв in Yin 3%in | 102 in 1С2\5 


GUN 


3 56 in 


Stamp Pads and Ink Refills 2 


Stamp Ink Pads—Saturated with ink, these felt pads are used with rubber 
stamps to date and number invoices, or to apply seals to official documents. 
They are enclosed in resealable cases to prevent ink from drying out. They can 
be replenished with compatible ink refills. 


Stamp Ink Refills—Replenish and 
extend the life of compatible ink pads, 
self-inking stamps, and pre-inked stamps. 


BLACK BLUE RED 
Overall Overall Overall) Нет Item Item 
Length Width Height No. No. No. Stamp 
Stamp Ink Pads 
АМЧ 2% IN YIN | — |ША5| — яч 
ДУМ 294IN WIN — — 1DAM 
4Y4IN 234IN YIN | ТААЗ — — 
GAN ЗЧ %IN | 1DAA6 | 1DAA8 | 1DAA7 
BLACK BLUE RED 
Pkg. Item Item Item 
Size Qty. No. No. No. Stamp Ink 
Stamp Ink Refills Refill 
For Pre-Inked Stamps Including Accustamp2 1C227 
0.35 oz 1 16778 10779 1DAA1 
0.35 oz 2 — — 1DAA2 
For Self-Inking and Traditional Style Stamps 
0.907 1 10777 =“ 10775 
3 
JAN 172020] — JUN 17 2020 
4YDD3 1CZV8 
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Mechanical | 
2LUC7 


FRIVAAI 
чыга 


Pentel. 


Wooden 
31UF11 


Wooden 
6NEC6 


AbilityOne. 


Games йро/Ияв Universal. 


Pencils, Sharpeners & Highlighters 


Mechanical 
2LTU4 


tniversa 


universal 


Mechanical 


1JU67 


ZEBRA 56 


Pencils 

Point Includes 

Size Barrel Color Material Eraser Brand 
Wooden 

#2 Yellow Wood No Dixon 
#2 Yellow Wood Yes Ability One 

#2 HB Black Wood Yes Paper Mate 
#2 HB Yellow Wood No Universal 
#2 HB Yellow Wood Yes Universa 
Mechanical 
0.5 mm Black Plastic Yes Paper Mate 
0.5 mm Black Plastic Yes Pentel 
0.5 mm Black Plastic Yes Pentel 
0.5 mm Black, Silver Plastic, Stainless Yes Zebra Pen 
0.5 mm Pergad aroan, Plastic Yes Paper Mate 
0.7 mm Blue Plastic Yes Paper Mate 
0.7 mm pue Gray. areen, Plastic Yes Bic 
0.7 mm EEA Plastic Yes Ability One 
0.7 mm Burgundy, aroen; Plastic Yes Paper Mate 
0.7 mm Yellow Plastic Yes Paper Mate 
0.9 mm Black Plastic Yes Zebra Pen 
0.9 mm Yellow Plastic Yes Bic 
0.9 mm Yellow Plastic Yes Pentel 


Mechanical 
1XUZ4 


Item 
No. 


35Y432 
31UF11 
2LTY8 
6МЕС6 
6NEC8 


21005 
35Y437 
35Y450 


1XUZ4 


2LTU3 
2LUC7 
35Y430 


35LX12 
2LTU4 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Electric (Battery) 


2WFU2 Electric (Plug) 
35Y611 


Electric (Plug) 
2WFU3 


Electric (Plug) 
35Y610 


Electric (Plug) Electric (Plug) 
35Y618 35Y614 


Electric 
(Plug) 
41N608 


Manual 
35Y616 
STANLEY 
Swingline J BOSTITCH “WESCOTT 
Pencil Sharpeners 
Hole No. of Housing Item 
Location — Holes Color Material Brand No. 
Electric (Battery) 
Front 1 Gray, Green Plastic Swingline 24Y103 
Top 1 Black Plastic = 2WFU2 
Electric (Plug) 
1 Black Hardened Steel Stanley Bostitch 35Y611 
1 Black Plastic = 2WFU3 
1 Blue Hardened Steel Stanley Bostitch 35Y610 
Front 1 Gray Hardened Steel Stanley Bostitch — 35Y618 
1 Gray, Green Plastic Swingline 24Y105 
1 Gray, Orange Plastic Swingline 24Y104 
6 Blue Plastic, Steel Stanley Bostitch 35Y615 
Top 1 Black Plastic, Steel Stanley Bostitch 35Y614 
1 Gray ABS Westcott 41N608 
Manual 
Front 8 Black Rubber Handle, Steel Body — Stanley Bostitch 35Y616 


5TCG7 


Single-Color 
Pen Style 


1TNG6 


Standard Highlighters -5/0//0. 


= Chisel Tip 


Marker 


Barrel Type | Ink Color 
Single-Color Highlighter Packs 


Pen Style 
Pen Style 
Pen Style 
Pen Style 
Pen Style 
Pocket 
Pocket 
Pocket 
Pocket 
Wide 
Wide 
Wide 
Wide 
Wide 


Orange 
Pink 
Pink 

Yellow 

Yellow 

Green 

Orange 
Pink 

Yellow 
Blue 

Green 

Orange 
Pink 

Yellow 


Features 


Liquid 
Liquid 
Retractable 
Liquid 
Retractable 


Smear Guard 
Smear Guard 
Smear Guard 
Smear Guard 
Smear Guard 


1364 GRAINGER. 
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Item 
No. 


5TCG9 
5TCG8 
1TNG8 
5TCG7 
1TNG6 
1TNG1 
1TNF5 
1TNF6 
1TNF9 
2LTK6 
2LTK4 
2LTKS 
2LTK2 
2LTK1 


Single-Color Single-Color 
Pocket Wide 
1TNG1 2LTK5 


Single-Color 


Wide 

2LTK1 
Pkg. Multicolor 
Qty. Original 
12 5тсно Multicolor 
12 Wide 
12 2LTK3 
12 
12 
12 
12 
12 Item Pkg. 
12 Barrel Type Marker Set Ink Colors Features No. Qty. 
12 Multicolor Highlighter Sets 
12 Original Blue, Green, Orange, Pink, Yellow Liquid 5TCHO 5 
12 Pen Style Berry, Blue, Coral, Green, Indigo, Orange, Pink, Purple, Red, Yellow Liquid 1TNF2 10 
12 Pen Style Berry, Blue, Green, Indigo, Orange, Pink, Red, Yellow Retractable 1TNE9 8 
12 Wide Blue, Green, Orange, Pink, Yellow SmearGuard _ 2LTK3 12 


Find even MORE on Grainger.com? 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Markers 
Chisel Tip Chisel Tip 
1JU73 F8500 


«ШИ Si — ..-. ж 
Fine Тір Ғіпе Тір 
4А2К9 F8631 


D7946 


ns PAINT 


Permanent Paint Markers - wwe li t es 


Oil-based valve-action pens make glossy, opaque markings on light or dark Fine Tip Fine Tip 
surfaces. Fast-drying paint formula resists spreading and running when in F8727 1TNJ8 
contact with water or water-based fluids. Create bright, permanent marks with 
superior adhesion on surfaces including steel and iron, aluminum, pipes and _ ES Ultra Fine Tip 
й М Bullet T : 
tubes, plastics, glass, rubber, and ceramic. ч ло ОО) Shangi 07944 
> CHOOSE: Marking Tool Нет Pkg. 
Marking Tool Color Family Tip Size Group Мо. Qty. 
Blacks, Reds, Blues, Greens, Yellows, Oranges, Whites, Silvers Medium D7946 12 
Blacks, Reds, Blues, Greens, Yellows, Whites Fine D7947 12 


Fine Tip Ultra Fine Tip 
4AZN2 2LTG1 
m 
4 
— E 5::- „ шщ S 
F5596 ч 
Б 3 
є 
4А2К7 Sharpie, 
Sharp. Permanent Markers 
Ө А Felt tips that transfer permanent inks to writing surfaces and building materi- 
Twin Tip Markers 4AZK8 als. The fast-drying inks are formulated to be waterproof and smear-resistant, 


making the markers suitable for transferring measurements and cut lines to 
glass, wood, stone, metal, and some plastics. They can also be used on surfaces 
that are too moist, oily, or abrasive for pens or pencils. 


Also known as dual-tip, these markers feature two tips that allow a user to 
alternate between marking and writing with precision. 


> CHOOSE: Item Pkg. 


Р "s CHOOSE: Iti Pkg. 
В Marker Tip Combination Marker Ink Color No. Qty. Marker Tip und Ink Color Barrel Type No. aiy. 
Single-Colors King Size 
Ultra Fine/Fine Black, Red, Blue F5596 12 Chisel Black Wide 1JU73 1 
Ultra Fine/Fine Black 4AZK7 2 Single-Color Markers 
Marker Item Pkg. Bullet White, Yell Original D7948 12 
Marker Tip Combination Set Ink Colors No. Qty. Bullet E ow Original 1JU70 1 
Multicolors Chisel Black, Blue, Red Wide F8500 12 
Ultra Fine/Fine Blac’ Blue, 4AZK8 4 Oversized Chisel Black Wide 1JU72 1 
2 Fine Black Original 4А7К9 12 
Ғіпе Black, Blue, Green, Purple, Red Original F8631 12 
Fine Black, Blue, Red Original F8727 12 
Fine Bronze, Gold Original K1954 12 
Fine Silver Original 1TNJ8 12 
Ultra Fine Black, Blue, Red Original D7944 12 
Item Pkg. 
Marker Tip Marker Set Ink Colors No. Qty. 
Е Multicolor Marker Sets 
Fine Tip E Fine Black, Blue, Red 4AZN2 3 
E: Aqua, Berry, Black, Blue, Brown, Green, Lime, 
4A2r1 3 Ine Orange, Purple, Red, Turquoise, Yellow 154 12 
z А Aqua, Berry, Black, Blue, Green, Lime, Magenta, 
Fine Navy, Orange, Purple, Red, Turquoise ІНЕ»: -12 
ы! Ultra Fine Black, Blue, Red 2LTF9 3 
Ultra Fine Aqua, Black, Blue, Green, Lime, Red, Tangerine, Turquoise 2LTG1 8 
А Aqua, Berry, Black, Blue, Brown, Green, Lime, 
Jumbo Tip Ultra Fine Orange, Purple, Red, Turquoise, Yellow STCE? 12 
2LTH3 —————————MÁÓ———— HC À 
Sharpe, Large Tip F8722 
2LTH2 
= 7 къылы. п 
Industrial Markers Shopi, WDIXON 


Designed to make permanent marks on various surfaces, including metal, wood, China Marker 


plastic, glass, and cardboard. They resist impact indemandirig applications: Water-soluble markers are suitable for marking on any porous and nonporous 


Marking Tool Item Pkg. i i 
Marking Tool Color Family Tip Size Group No Qty. surfaces. Use on cardboard, ceramics, glass, metal, plastic, paper, and wood. 
Blacks Fine 4AZL1 12 Marking Tool P CHOOSE: Marking Tool Item Pkg. 
Blacks, Blues, Reds Large 2LTH2 * 4 Surface Material Color Tip Shape Brand No. Qty. 
Reds Jumbo 2LTH3 12 А Black, Red, А 
Blues Jumbo 2LTHÀ 12 Glass, Metal, Plastic Yellow. White. Bullet Sharpie F8722 12 
Blacks Jumbo 9LW82 12 Fabric, Glass, Metal, Plastic ; 
Д а y р G Bullet D 35Y041 12 
* Pack contains 2 black, 1 blue and 1 red marker. Rubber, Stone, Wood Да i ы 
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OFFICE SUPPLIES Scan. Order. Done. = 


Pens Details on page А1. 


Sn o 


Series Clic Stic 
6NED5 


E— a | 


Series F-301 


Ж . 
%4 С) ZEBRA PAPERMATE. 


ixuva Ballpoint Pens 
Pen ltem Pkg. 
Series F-402 Pen Ink Color Pen Tip Реп Cap Cushion Barrel Material Brand No. Qty. 
2EJW6 Series Clic Stic 
Black 1.0 mm Retractable No Plastic Bic 6NED5 12 
amm НИ „0 Blue 1.0 mm Retractable No P astic Bic 6NED6 12 
e — =, Red 1.0 mm Retractable No Plastic Bic 6NED7 12 
А Series F-3019 
Serles F-701 Black 0.7 mm Retractable Yes Plastic, Stainless Steel Zebra Pen 1XUV4 1 
2EJW1 Blue 0.7 mm Retractable Yes Plastic, Stainless Steel Zebra Pen 1XUV5 1 
— Series F-4029 
Lg conem Ж.) Black 0.7mm Retractable — Yes Plastic, Stainless Steel — ZebraPen — 2EJW6 1 
" Series F-7019 
Я E Black 0.7 mm Retractable — Yes Stainless Steel ZebraPen | 2EJW1 — 1 
Series FlexGrip Elite Series FlexGrip® Elite” 
2LTW1 Black 0.8 mm Retractable Мо Plastic Paper Mate — 2LTW1 12 
1.0 mm Retractable No Plastic Paper Mate 2LTV8 12 
аниса : Blue 0.8 mm Retractable No Plastic Paper Mate 217142 12 
1.0тт Retractable No Plastic Paper Mate 2LTV9 12 
а ка. Series Lubriglide 
UM Black 0.8 mm Retractable No Plastic Paper Mate 2LTU7 12 
1.0 mm Retractable No Plastic Paper Mate 211058 12 
AERE =a Blue 0.8 mm Retractable No Plastic Paper Mate — 2LTU8 12 
+ 1.0 mm Retractable No Plastic Paper Mate 2LTU6 12 
Series Profile? 
Series Profile Black 1.4mm Retractable Yes Plastic Paper Mate 2172 12 
21722 Віше 1.4 mm Retractable Yes Plastic Paper Mate 21173 12 
Purple 1.4 mm Retractable Yes Plastic Paper Mate ЗММРЗ 12 
imine. 0 ——— Red 14mm Retractable Yes Plastic Paper Mate — 2LTZ4 12 
Series Soft Feel 
Series Soft Feel Black 0.8 mm Retractable — Yes Plastic Bic 35Y374 12 
35Y374 40 1.0mm Retractable | Yes Plastic Bic 6NED2 12 
Blue 0.8 mm Retractable Yes Plastic Bic 35Y373 12 
EEF —— с __ um» 1.0mm Retractable ^ Yes Plastic Bic 6NED3 12 
Red 1.0 mm Retractable Yes Plastic Bic 6NED4 12 
Series Z-Gri Seres пр 
Р В!аск 1.0 mm Retractable Yes Plastic Zebra Pen 2EJW2 12 
2EJW2 Blue 1.0mm Retractable — Yes Plastic ерга Реп 2EJW3 12 


Шы т," Á PILOT uni-ball. 
Gel Pens & Rollerball Pens 


Series G2 . 
Premium = Plastic barrels 
35Y296 = Comfortable cushion grips 


Water- and gel-based inks are less viscous than ballpoint inks, offering smoother and bolder 
writing, but with longer drying time. They are suitable for signing official documents, checks, and 


Item Pkg. 
Series G2 Pen Ink Color Pen Tip Pen Cap Barrel Color Brand No. Qty. 
Premium Series G2 Premium 
35Y295 0.5 mm Retractable Clear Pilo 35Y296 12 
Black 0.7 mm Retractable Black Pilo 6NEC9 12 
0.7 mm Retractable Clear Pilo 35Y280 2 
1.0 mm Retractable Clear Pilo 35Y202 12 
- Black, Blue, Green, Black, Blue, Burgundy, Green, ; 
M Pink, Purple, Red 0.7 mm Retractable Pink, Purple, Red, ШЕШУ Pilo 35Y209 8 
x Black, Blue, Red 0.7 mm Retractable Black, Blue, Red Pilo 35Y278 3 
Series G2 0.5 mm Retractable Clear Pilo 35Y295 12 
Premium Bl 0.7 mm Retractable Blue Pilo 6NEDO 12 
35Ү294 ue 0.7 mm Retractable Clear Pilo 35Y279 2 
1.0 mm Retractable Clear Pilo! 35Y201 12 
Green 0.5 mm Retractable Clear Pilo! 35Y297 12 
0.7 mm Retractable Clear Pilo! 35Y293 12 
Purple 0.5 mm Retractable Clear Pilo! 35Y298 12 
0.7 mm Retractable Clear Pilo! 35Y294 12 
5 В 0.5 тт Retractable Clear Pilo 35Y299 12 
Series Uni Red 0.7 mm Retractable Red Pilo 6NED1 12 
Super Ink 1.0 mm Retractable Clear Pilo 35Y203 12 
24U028 Series Uni Super Ink™ 
0.38 mm Retractable ransparen' Uni-Ba 24U028 12 
0.7 mm Capped Gray Uni-Ba 2LUC8 12 
Black 0.7 mm Retractable Black Uni-Ba 2LUF7 12 
0.7 mm Retractable Gray Uni-Ba 5TCH1 12 
жа —————- imm Retractable ransparen Uni-Bal 24U024 12 
қ = 1.0 mm Retractable Black Uni-Ba 5TCH3 12 
0.38 mm Retractable ransparen Uni-Ba 24U029 12 
А : 0.7 mm Capped Gray Uni-Ba 2LUC9 12 
series Uni т 07тп Retractable Black Un-Ball — 2LUFB 12 
Super Ink us 0.7 mm Retractable Gray Uni-Bal 5TCH2 12 
2LUF9 10mm Retractable Blue Uni-Ba 5ТСН4 12 
1.0 mm Retractable гапѕрагеп! Uni-Ba 24U025 12 
Red 0.7 mm Retractable Black Uni-Ba 2LUF9 12 
1366 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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OFFICE SUPPLIES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Dry-Erase Accessories 


36WGo9 


DRY ERASE 
ACCESSORY TRAY 


dere và your dry севе еззеенішін iti to 


36WG13 
24U017 


Sa 


Dr -Erase Item 
y webs ^» w ww Ww |Low-Odor Dry-Erase Markers 
Sheets 36in 48іп Post-It 36WG09 : ў Е 
" Dry-Erase Sheet ^ 48in 72 іп Post-It 36WG10 Wipe off from most nonpourous surfaces with one swipe. 
Apply on painted drywall or 48in Gin Роѕі- 36WG11 > CHOOSE: 
steel, glass, finished wood, Dry-Erase 5%in 8%sin Post-It 36WG13 Tip Ink Color Item Pkg. 
МЕН ; Accessory Tray Includes Size (Marker Sets Include All Colors Listed) No. Qty. 
resurface existing white- Dry-Erase Sein S — 49CE70 Dry-Erase Markers 
boards, or chalkboards. Wallpaper - Chisel Black, Blue, Red, Green F8498 12 
Dry-Erase Marker Sets 
= Chisel Black, Blue, Green, Red 1JU97 4 
Eraser Chisel Black, Blue, Brown, Green, Orange, Red 1JY11 1 
Cleaner, Eraser Chisel/Fine ia or proun; 1JY10 1 
Cleaner, Eraser Chisel Black, Blue, Green, Red 2LTN9 1 
Caddy and Eraser Chisel Black, Blue, Red, Green 24U017 4 


Dry-Erase Sheets on a Roll EXPO. 


Create an instant writing area by clinging to walls, windows, and doors using 


electrostatic charge. No tape, adhesives, or tacks required. Recyclable plastic Dry-Erase Accessories 


film. 40 sheets per box. Item Pkg. 
Item Description No. Qty. 

Dry-Erase Board Cleaner, 8 oz 1JY14 1 

Dry-Erase Width Dry-Erase Height No. Dry-Erase Board Cleaner, 22 oz 44716 1 

23 Vo in 31 ^ in 5PWH8 Dry-Erase Board Cleaning Wipes, 6 x 9 in 1JY15 50 

Dry-Erase Cloth 5NVH6 1 

Block Eraser 1JY16 1 


ср 39A052 
Best-Rite” 
—— T 
Frameless 
Dry-Erase Surfaces эрише уаш Шыт 
j П j 1 е! І 0. 
Flexible lightweight magnetic surface lays E dE in МЫН 
32GU39 flat and features a permanent self-adhe- 48 in 48 in 39A051 
sive backing for easy installation to any flat 48 in 72 in 39A052 
ы surface. Include magnetic accessory tray. 48 in 96 in 39A053 
32GT60 
С quartet. 


E] quartet. 
Prestige 2 Connects Accessories 


Attach to the frame of Prestige 2 whiteboards for added functionality. 


Use versatile magnets to 


post documents or color 
— ет code important dates on your 
escription 0. Н =: 
Marker Holder, Includes 4 EnduraGlide Markers and 1 Eraser 32GU39 magnetic board. 
Cork Bulletin Bar, 36 in W x 1 in H, Brown/Silver 320760 Item Pkg. 
Cork Bulletin Ваг, 48 in W x 1 7 in Н, Brown/Silver 32GT61 Description Color No. Qty. 
Cork Bulletin Bar, 96 in W x 1 in H, Brown/Silver 32GT63 25 Strips, 2 іп" М/х % in H White 2RXH8 25 
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Dry-Erase Boards & Whiteboards 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Lj в - 
ГЕЛ cuartet Contemporary Magnetic 
Non-Maanetic Dry-Erase Boards 
- 
| g g Steel surface. SILVER 
Dry-Erase Boards | |, Include dry- "iem 
Р А А erase marker. w H No. 
| Melamine surface whiteboards provide Silver Wall-mounted 23in 97 1Р1 
Єй a durable platform for brainstorming, К 34 in 23 in 1NUP2 
2х5 project organizing, and taking notes. 48 in З11п 1NUP3 
Wall-mounted. 
Quartet—Durable Total Erase surface СЧ quartet 
resists ghosting and staining. Can be Magnetic Dry-Erase Boards 
mounted vertically or horizontally. Include dry- BLACK 
Approved Vendor—U-channel alumi- erase marker. " ü en (ЕМЕ: 
num frame. Include dry-erase marker. Wall-mounted. ^ Quartet 
. 60in ^ 36in Steel | 48LW86 
Silver SILVER | OAK 60in  36in Porcelain | 48LW89 
1NUP9 FRAME | FRAME Black исте Vendor 
Item Item pproved Vendo 
w H No. No. 36in ^ 24in Steel | 492P18 
Quartet Тіп  48in Steel | 492P19 
24 in 18 in 2RXJ5 Een 48 in 36 in Steel 492P20 
36 in 24 in 2RXJ6 | 2CY98 
48 in 36 in 2RXJ7 | 2CY99 "зт сте T] 
72 in 48 in 2RX]B | 2DA10 © © e 
96 in 48 in 2RXJ9 = 
Approved Vendor 
36 in 24 in 1NUP9 = 
48 in 36 in 1NUR1 — 
Oak 72in 48 in 1NUR2 — 
2СҮ98 72in 48 in 1NUP5 — T CL —— --- 
96 іп 48 in 1NUP4 = Graphite Mahogany Silver/Aluminum 
ЕЕ quartet. 
Ж. Prestige 2 Total Erase Whiteboards 
Durable stain- and ghost-resistant surface with subtle grid pattern. 
Green-Rite Include tray. Wall-mounted. Prestige 2 Connects accessories sold 
А separately, see раде 1367. 
Whiteboard GRAPHITE | MAHOGANY | SILVER/ALUM. 
L d Environmentally friendly FRAME FRAME FRAME 
Silver boards contain between w H tam тет Пет 
SILVER FRAME 40% and 55% rapidly 48 in 36 in 32GU13 32GU09 32GU05 
em А : А 72in 48 in 32GU14 32GU10 32GU06 
W Hi No. renewing materials. Provide 96 in 48 in 32GU15 326011 326007 
36 Ш a in 151257 excellent writability, color 
in In P 
48 in 48 in 15Y259 contrast with markers, | 
72in 48 in 15Y260 and extreme durability. | 
96 in 48 in 15Y261 4 
Wall-mounted. @ -— 
= Prestige 2 Magnetic 
8bEHU9 Mahogany - 
Total Erase Whiteboards 
@) Durable surface is stain- and ghost-resistant. 
p. 9 Double as a bulletin board and feature subtle grid 
ghent Қы | эор pattern. Include full-length tray. Wall-mounted. 
— - Prestige 2 Connects accessories are sold sepa- 
А А 2 — rately, see page 1367. 
Magnetic Porcelain SILVER FRANE Silver 
w H No. BLACK | GRAPHITE | MAHOGANY | SILVER 
Dry-Erase Boards — 45. x; инш FRANE | FRAME | FRAME | FRAME 
Durable whiteboards resists 120 вип Эме w H No. No. No. No. 
scratching denting or staining 12051 1877 90044 48 Ш 36 Ш 320796 32GU01 — 326T88 
, , ; п Zn 72in 48 in 32GT97 | 326002 | 326793 | 326789 
Wall-mounted. 144 ain — 48 Yein 8XCRO 96 in 48 in 32GT98 | 326003 | 32GT94 320190 
36 in 24 in — 320799 - 326787 
Ж ы X. 
: = 39A196 а А 
Magne-Rite Magnetic n. | wm Porcelain Steel Magnetic 
0. 
16x122 Dry-Erase Boards sn an sw Dry-Erase Boards 
in in à А А 
SILVER PVC-coated steel surface erases cleanly 48in 48іл 394198 Low-gloss surface provides excellent writablilty, 
Item with no ghosting. Round anodized alumi- 72in 48п  39A199 erasability with no ghosting, and enhanced 
a abs i num trim with injection-molded plastic PIN INE | visibility with reduced glare. Anodized alumi- 
72in 48 in 15Y123 curved corners. PVC-coated steel frame. 144in 48іп 394203 num trim with full-length tackable map rail and 
96 in 48 in 15Y124 Wall-mounted. 192in 48п 394204 accessory tray. Wall-mounted. 
1368 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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С] quartet. 
Prestige 2 Porcelain 
Magnetic Whiteboards 


Stain-, ghost-, and dent-resistant surface erases 


cleanly and doubles as a bulletin board. Full-length Black 
tray for dry-erase markers. Wall-mounted. Prestige 
2 Connects accessories attach to the board frame, 
sold separately, see page 1367. © 
BLACK | GRAPHITE | MAHOGANY | SILVER @ 
FRAME | FRAME FRAME FRAME 
Item Item Item Item 
W н No. No. No. No. 
48in 36in| 326780 | 32GT84 320176 | 326772 = — 
72in 48in| 32GT81 | 320185 326177 326T73 Graphite 
96in 48in| 32GT82 | 32GT86 326178 320774 
Enclosed Magnetic — 


Whiteboard 


No need for pins. Weather-resistant seal 
keeps messages protected behind swing- 
style door. Include showcase lock, 2 keys, and 
mounting hardware. Wall-mounted. 


GRAY FRAME 
Item 
w H No. т” 
24 in 36 in 2RXC7 
36 in 48 in 28ХС8 Gray Frame 
" . 
Ж. we 
Visionary Magnetic 
Glass Dry-Erase Boards > 
Borderless and seamless design for a : — 
modern image. Gloss white surface is Item 
compatible with any dry or wet erase LU H Brand No. 
marker or grease pen; cleans easily without 38 Ш 24 i Ша: S AUR 
ghosting. Include tray, magnets, markers, 72in 48in Balt 39A070 
and eraser. Wall-mounted. 96in 48in Balt 39A071 
Magnetic 
MAGNA VISUAL 
Changeable “4 
Planner Kits 


Flexible planning systems have everything 
your organization needs to start planning 
and tracking a project. Porcelain whiteboard 
has 1" horizontal lines for easy organization 
and is magnetic for displaying documents. 
Each kit includes: 4 dry-erase markers, 6" 
removable chart tape, magnetic felt eraser, 
1%" magnetic strips, 2" press on letters 
and numbers, and mounting hardware. 
Wall-mounted. 


i 


Item 
w H No. 
36 in 24 in 38Y313 
48 in 36 in 38Y314 
Magnetic ai MAGNA VISUAL 
Planning Kits — «w^ | 
Multipurpose kit has a 1" x 2" grid pattern | = 
on the steel surface, dry-erase whiteboard. і =ш, 


Include magnetic strips (5 colors), magnetic 
round indicators (3 colors), month, day and 
date headings, black water-soluble marker, 
and hanging hardware. Wall-mounted. 


ШИШИ. 
дч i | 


Item 

w H No. 
48 in 36 in 38Y311 
72 іп 48 in 38Y312 
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Dry-Erase Boards & Planners 


Ө 


@ Silver 

С quartet. —— 
Classic Porcelain 
Magnetic Whiteboards SILVER FRAME 
Will not stain, ghost, dent, or scratch, and w H No. 
erases cleanly after each use. Also can be $n 24 аны 
used as a bulletin board. Wall mount verti- 72in 48іп 2RXJ3 

96in 48іп 2RXJ4 


cally or horizontally. 


Frosted White 
[ 1 quartet. 


Infinity Glass 
Dry-Erase Boards 


Tempered glass surface erases 
cleanly every time and will 

not stain or ghost. Magnets 
included. Wall-mounted. 


Magnetic White 


Magnetic Black 


FROSTED WHITE MAGNETIC WHITE | MAGNETIC BLACK 

Item Item Item 

w H No. No. No. 
24 in 18 іп 326016 326021 326026 
36 in 24 in 32GU17 32GU22 32GU27 
48 in 36 in 32GU18 326023 326028 
72 іп 48 in 32GU19 32GU24 32GU29 
96 in 48 in 32GU20 32GU25 32GU30 


ghent 


Premium Magnetic 
Glass Markerboards 


Include clear acrylic rear-mounted acces- 
sory holder, 4 magnets, dry-erase markers, 
and eraser. Radius corners. Wall-mounted. 


Blue 

BLUE GREEN GRAY WHITE YELLOW 

Item Item Item Item Item 

w H No. No. No. No. No. 
36 in 24 in 38ET76 38ET91 38ET96 38EU07 38EU12 
48 in 36 in 38ET77 38ET92 38ET97 38EU08 38EU13 
48 in 48 in 38ET78 38ET93 38ET98 38EU09 38EU14 
72 іп 48іп 38ET79 38ET94 38ET99 38EU10 38EU15 
96 in 48 in 38ET80 38ET95 38EU01 38EU11 38EU16 


c ha rt Tape MAGNA I 


Removable vinyl tape helps you 
create custom tables. 


BLACK BLUE GREEN RED WHITE YELLOW 
Item Item Item Item Item Item 
w L No. No. No. No. No. No. 
Vein 54ft | 31TW50 31TW53 — 31TW54 31TW51 31TW52 
lin 278! 38Y329 38Y332 38Y333 38Y334 38Y330 38Y331 
Yin 278! 38Ү323 38Y326 38Y327 38Y328 38Y324 38Y325 


OFFICE SUPPLIES 
Dry-Erase Boards 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


39A091 


Platinum Reversible Boards 


Double-sided porcelain white gloss 
dry-erase board has anodized 
aluminum trim, rotates 360°, and 
locks in place with the turn of a 
knob. Include full-length accessory 
tray with perforated panel, molded 
bumpers, and 3" locking casters. 


442C28 


"X 
1" GRID 

Columns Item 

w H Across No. 
48 in 36 in 17 36XP93 
72 in 48 in 17 36XP94 


— шш» 


4-Month 


1370 GRAINGER. 


39A089 
ALUMINUM 

FRAME 

Item 

Board Material Ww H No. 
Magnetic 30 in 40 in 39A091 
Н 72 іп 48 іп 394090 
Porcelain Steel an 48 in 39A089 
Non-Magnetic 30 m п ELI 
Dura Rite HPL in — 4B ini | 15Y240. 
96 in 48 in 39A088 


Rolling Reversible 
Dry-Erase Boards 


2-sided steel, white gloss dry-erase 
boards provide portable writing surface. 
Include 4 casters. 


ALUMINUM FRAME 
Item 


w H No. 
47 in 35 Ze in 447025 
74 Ain 75in 447628 
ГЕ quartet. 


Prestige 2 DuraMax 
Magnetic Grid 
Planning System 


Preprinted, perfectly even grid squares 
make schedules easy to read and 
organize. Porcelain, white/gray gloss 
whiteboard resists ghosting, staining, 
scratches, and dents. Include mounting 
hardware, 4 markers, 48 round color 
magnets, and vinyl peel-and-stick letters. 
Wall-mounted. 


E] quartet. 


Prestige 2 
Magnetic Monthly 
Calendar Boards 


Feature generous writing space for each 
day of the week. Total Erase melamine, 
white/tan/red gloss will not ghost or 
stain. Wall-mounted. Prestige 2 Connects 
accessories attach to the board frame, 
sold separately on page 1367. 


MONTHLY 4-MONTH 
Item Item 
Ww H No. 0. 
36in  24in 32GU31 32GU33 
48in 36in 32GU32 32GU34 
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Aluminum Oak Frame 


Combination Bulletin Boards 


Saves wall space in breakrooms, offices, or warehouses. Wall-mounted. 


ALUMINUM 

FRAME (ОАК FRAME 

Item Item 

Description w H No. No. 

12 іп 18 іп 1NUH1 1NUK6 

Melamine/Cork 18 in 24 in 1NUH2 1NUL9 

24in 36 in 1NUH3 1NUL8 

Magnetic In/ 

Out Boards ЕСІ cuartet. 


Keep track of the itineraries. Porcelain, gloss dry- 
erase surface. Wall-mounted. 


Board Frame 


Item 
Board Color Мо. 


Description W Н Material 
Matrix 
15-Person 11 іп 16 in Aluminum White/Gray 30Р033 
15-Регѕоп 23ini6in Aluminum White/Gray 30Р034 
15-Регѕоп 23in34in Aluminum White/Gray 30Р035 
Classic with DuraMax 
Біз 15-Person 24ini8in Aluminum White/Gray 20Ү82 
{8-Person 17 in 14 іп Plastic White/Gray 2CY52 
2СҮ82 36-Person 24in36in Aluminum White/Gray 20Ү83 
С] quartet. 
нь 
InView Magnetic 
Use online templates and save your design as 
a PDF to email or take to your local printer. Slip 
| the printed design between the board's frame 
6RFD9 and the clear, flexible lens that provides a Total 
Erase writing surface. 
Item 
Includes w H No. 
7-Year Warranty, Built-In Marker Tray, Dry Erase 47 Үзіп 35 in 6RFD9 
Marker, Monthly Calendar Template, Mounting 37 ^ in 23 in 6RFEO 
System, Pre-Printed Project Planner 23 in 20 in 6RFE1 


ГЕ quartet. 

Prestige 2 DuraMax 
Magnetic Horizontal 
Line Planning System 


жше-- — Preprinted horizontal lines for organizing 
19 Rows and planning. Total Erase porcelain, white/ 
Item gray whiteboard resists ghosting, staining, 
Ww H No. scratches, and dents. Include mounting hard- 
sem stin ЗЕ — ware, 4 markers, 48 round color magnets, and 
72 in 48in  — 36XP97 vinyl peel-and-stick letters. Wall-mounted. 


ГЕ quartet. 


Prestige 2 
Sliding Monthly 
Calendar Board 


— тағ”, Sliding panel keeps the current month in 
$-Month the primary position, with generous writing 
— SMONTH space for each day of the week. Total Erase 
ШОН Across No. melamine, white/tan/red gloss surface will not 


36in 24in — 21 32GU36 — ghost or stain. Wall-mounted. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


OFFICE SUPPLIES 
Dry-Erase Boards & Easels 


/ 
30P055 \ 


2СҮ79 
- 
о СА 
$ ^ % 
. 
\ 
30P056 


30P059 30PO58 . 


Display and Presentation Easels r4 caret. 


Adjustable Frame Frame Item 

Description w H Height Range Material Color No. 
Display Holder, 5 Ib. cap. -- 63in 15 in to 63 in Aluminum Black 30Р055 
Display Holder 34in 63in М№Мої Adjustable — Aluminum — Black 2CY79 
Board Holder 48 in ббіп 38 in to 66 in Aluminum ^ Black 30Р057 
48in 66in ^ 38into66in Aluminum ^ Silver 30Р056 
48in 66 in 38 in to 66 in Aluminum — Black 30Р059 
Board Holder, 45 Ib. сар. -4 іп 66in 38 into 66 in Aluminum Silver 30P058 


| \ 
The Wheasel Easel 


Versatile double-sided dry-erase easels are mobile and work well in any 
environment. 


ghent 
Magnetic Marker Easel 


4-legged adjustable easel has a permanently 
attached aluminum-frame. Includes full-length chart 


bar and tray. 
Height Frame Frame Item 
w H Adjustment — Material — Color No. 
27іп 38in 38 іп їо 69%; іп Aluminum Silver 10Е281 


15Y112 


BLACK 
STEEL FRAME 
Surface Item 
Description Ww H Type No. 
The Wheasel Dry Erase Board with Tray 28 34іп 41in Melamine 15Y112 
The Wheasel Magnetic Dry Erase Board with Tray 28%іп 41in Porcelain 15Y113 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


4 p 4 D 
| гы. l | | 
E J ) TN у 
Cork/Porcelain, 4 = q Dura-Rite 
á Porcelain, 
Magnetic & 
Magnetic 


Deluxe Reversible Boards X 


Double-sided board locks in place with the turn of a knob and easily rotates 
360°. Include full-length tray and 3" locking casters. Designed with a wide base 
for increased stability. 


CORK/PORCELAIN PORCELAIN DURA-RITE 
SURFACE MAGNETIC SURFACE MAGNETIC PLASTIC SURFACE 
Item Item Item 
w H No. No. No. 
Aluminum Frame 
30 in  40in 39A097 39A096 39A098 
60 in 48іп 39A101 39A099 39A102 
72in 48in 39A104 39A103 39A105 
96in 48іп 39A107 39A106 = 
1NUR4 
Extension arms for 
hanging flipcharts 
No 30P054 
ÍO — | 
30P053 | museo vec 
2CY68 
ЕЕ quartet. 
Dry-Erase Board Easels 
30P053 includes extension arms on each side of 
the easel to hang flip-charts. 
Adjustable 
Board Height Frame Frame Surface Item 
Properties W H Range Material Color Type Brand No. 
Non Magnetic, 27in 34іп 40into70in Metal Black Melamine Quartet 30P054 
Magnetic 27 in 35in 42into70in Metal Gray Steel — Quartet 30P053 
Non-Magnetic 29 %іп 37 Yin 40into 70 in Aluminum  — Melamine — 1NUR4 
Non-Magnetic — 35 in 26 in 40 in to 67 in Aluminum Black Melamine Quartet 2CY68 
[ ] quartet. 
= - 
Heard € Erase Sue 
Mount to fabric panels or walls. Aluminum board Pee CO 
frame. 
Item 
Description w H No. 
Magnetic Dry-Erase 24in 14in 30Р041 
Magnetic Dry-Erase 30in 18in  30P040 
1-Month Magnetic Calendar 30in 18in  30P043 30P043 


1371 


OFFICE SUPPLIES 
Sign Holders & Tackboards 


Sign Holders | 


2RXD7 
Overall Display Item 
Description Height Size No. 
Pedestal Sign Holder 49 in 14in"Wx11inH 1447627 
i 12in 8V"Wx11inH 2RXD8 
Enclosed Sign Holder, Wall Mount 25in 18in Wx24 in H 2RXD7 


: FORECAST 
' - METING 
5YGE8 
Sign Holders шде 
Overall Display Item 
Description Height Size No. 
Single-Sided, Wall Mount 11in 8%'W x11 inH 5YGE8 
Single-Sided, Free-Standing 11 іп 8VW x11 inH 5YGFO 
Double-Sided, Free-Standing 11in 8%'W x11 in H 5YGE9 
30P063 
2RXK1 
m 2RXK3 
Sign Holders ЕСІ auartet. 


30P063 sign stand with adjustable telescoping tube and bottom ledge creates 
flexible surface area, sliding up and down to hold 11" to 40" signs. 


Overall Display Item 

Description Height Size No. 

A-Frame, Freestanding, Dry Erase 50 in 24 in "W x 36 in H 2RXK1 
Wall Mount 12 in 8%in"Wx11inH  2RXK6 
Wall Mount 17 іп 11 in "W x 17 in H 2RXK5 
Wall Mount 36 in 24 in "W x 36 in H 2RXK3 
Adjustable Dual-Sided Sign Stand 44 to 73 in 11 in to 40 in 30P063 

Indoor Enclosed 


Recycled 
Rubber Boards 27292! 


Textured surface is made with 90% recycled 
materials and is self-healing. Feature lock- 
able hinged doors with shatter-resistant 
acrylic panels. 


a Frame No.of Board Item 

10F283 W  H Colo Doors Color No. 
24in 36in Silver 1 Confetti — 10F282 
48in 36in Silver 2 Confetti — 10F283 
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зөрке Post-it Wall 
and Easel Pads 
Stick securely, remove 
cleanly, and resist marker 
bleed-through. 
Sheet Number Item Pkg. 
Description Size of Sheets No. Qty. 

Wall Pad, Plain 20 in x 23 in 20 2NU86 1 

Tabletop Easel Pad, Plain 20 in x 23 in 20 29PK88 1 

Easel Pad, Plain 25 in x 30 in 30 2NU94 4 

BUY 0 
5 NE тт z 
SOUP GET ONE aited 
ES AND 50% Wal Products, inc. 
Con 7% OFF 
$5. 
E “a Эйт; A-Frame 
-E Message Board 
Double-sided board has built- 
6MVG1 6MVG2 in handle. 
Item 
Description w H Includes No. 
Letter Board Sign  24in — 36in Double Sided, Plastic Foldable Sign 6MVG1 


Letter/Number Kit 22 28" 2 Panels and 350-Piece 3 in Letter/Number Set 6MVG2 


Waited 


‘ual Products, inc. 


Poster/Sign 
Pedestal Holders 


Poster Frame Pedestals accept 2 panels (not 
included), each up to 1⁄4" thick. 


Sign holders are all-steel with a 36" tall post. 
Slotted at top, holders accept signs up to 46" thick. 


BLACK CHROME 
Overall Item Item 
Height Display Size No. No. 
Poster Frame Pedestals 

58 in 14 in "W x 22 in H 6MVE2 6MVE1 

58 in 22 in "W x28 in H 6MVE4 6MVE3 

58 in 24 in "W x 36 in H 6MVE6 6MVES 

6MVFO Sign Holders 

47 in 7in"Wx11 in H 6MVF5 6MVFO 

47 in 8%'W x 11 inH 6MVF6 6MVF1 

47 in 14 in "W x 11 in H 6MVF7 6MVF2 

64 in 22 іп "W x 28 in H 6MVF8 6MVF3 

72 іп 24 in "W x 36 in H 6MVF9 6MVF4 


Rubber-Tak Board Ж. 


Made with recycled rubber for superior resil- 
ience. Easy-to-clean surface resists microbes 
and is sound- and shock-absorbent. Aluminum 
frame. 


TAN BLACK | BLUE 
BOARD | BOARD | BOARD 


Mfr. Item Item Item 
15Y221 Ww H Model No. No. No. 
72in  48in  321RG | 15Y221 | 15Y222 — 
96in  48in 321ВН | 15Y224 | 15Y225 | 15Y226 


Enclosed Cork 
Bulletin Board 


| А d Dense, nonporous cork panels provide a resilient 
tacking surface; holes reseal themselves when pins 


| y are removed. Aluminum frame, lockable hinged door. 
| і For indoor use only. 
| SPD DOM Frame No.of Board Item 
е | w H Color Doors Color No. 
zi 24 in 36 in Gray 1 Gray 2RXC9 
2RXC9 36in 48іп Gray 1 Gray 2RXD1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Economy Cork 
Bulletin Boards 


Ideal for breakrooms and 


factory floors. 

Frame Item 
М _H Color _No. _ 
36in ^ 24in Silver 1NUL7 1NUL7 
48in  36in Silver  1NULG 
Cl quartet. 

H 2CY60 

Cork Bulletin 
Self-healing surface. Includes 
mounting system. 

SILVER | NATURAL 

FRAME | FRAME 

Item Item 
М H No. No. 
72in  48in | 2CY60 | 2CY45 
Jin 48in | 2CY6i | 2RXL2 
48in З6іп — 20/44 | 2СҮ45 
E] quartet. 


Indoor Enclosed 
Cork Boards 


Easily post signs to board surface. 
Feature shatterproof locking acrylic 
doors. 


SILVER |LIGHT OAK 
No. of Item Item 
w H Doors No. No. 
24in 36іп 1 4W096 3W290 
48in 36in 2 3W289 4W097 
72in 48in 3 2CY64 E 3w290 


EC] quartet. різ 

Outdoor Enclosed Cork Boards 
Protect documents from inclement Frame 
weather. Feature locking, water-resis- — W — .a- Color 
tant, shatterproof acrylic doors. 48in  36in Silver 
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No. of 
Doors 
1 
2 


Item 
No. 
4XT50 
4XT51 


ECE] quartet. 


Cork Roll, 

Tiles, and 
Display Rails 

Roll is self-healing and noise- 
absorbent. Tiles have self-stick 
backing to create custom 
bulletin boards. Roll is 14e" thick, 
Natural tile is V4" thick, Dark tile 
is 36" thick. Rails have alumi- 
num frame with %" cork. 


OFFICE SUPPLIES 
Bulletin & Enclosed Boards 


ghent 


Indoor Enclosed - 
Cork Boards 


Self-healing surface. Lockable 
hinged doors are covered with 
shatter-resistant acrylic. 


ghent 


Outdoor Enclosed 
Vinyl Boards 


Protected behind lockable hinged doors 
with shatter-resistant acrylic. Mount under 


awning or overhang. 


30P022 
Item Pkg. 
Material w H No. Qty. 
Bulletin Board Roll 
Natural Cork 24in  48in 80Р018 1 
Bulletin Board Tiles 
Natural Cork 12in  12in 30P017 4 
Dark Cork 12in  12in 30P016 4 
Bulletin Board Display Rails 
Natural Cork 18in  1in 30P019 1 
Natural Cork 24in  1in 30P020 1 
Natural Cork 36in  1in 30P021 1 
Natural Cork 48in  1in 30P022 1 
Frame No. of Item 
w H Color Doors No. 
30 in 36in Silver 1 8NG93 
36 in 36in Silver 1 8ZGK8 
48 in 36in ^ Silver 2 8AWXO 
60 in 36 in ^ Silver 2 9CW03 
60 іп 48 in Silver 2 8DYEO 
12 іп 36in Silver 3 8AWX1 
12 іп 48in X Silver 3 8EEV8 
96 in 48in Silver 3 9EYVO 
9GYU9 
Frame No.of Нет 
W н Color Doors No. 
30in36in Silver 1 8EAT9 
36in36in Silver 1 BEPT4 
48 in 36 in Silver 2 9ATE1 
60 in 36in Silver 2 9UF84 
60in 48in Silver 2 8ERC6 
72in 36in Silver 3 8ERC7 
72in 48 in Silver 3 9GYU9 
96 in 48 in Silver 3 8RL54 


OFFICE SUPPLIES 


6NN67 6NN69 


24/12-Hr. Format Battery-Operated 
Analog Quartz Wall Clock 


Arabic display clock requires manual adjustment for time changes. Operates on 
(1) AA battery, not included. 


Case Overall Face Case Lens Item 
Color Dia. Dia. Material Material No. 
Black 12 in 11% in 2СН78 


Plastic Glass 


ыы. Includes 


Remote 


CONTROL COMPANY Sensor 


Digital, Traceable*, and Unique Products 


Digital Rectangle LCD Wall Clock 


Displays giant-sized digits to view time, weather temperature, and humidity. 
Features alarm settings and automatically adjusts for daylight saving. Operates 
on (2) AA batteries, not included. 


Case Case Lens Item 
Color H w Material Material No. 
Black 10 ^ in 16 Yin Plastic Glass 8YPG2 
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Battery-Operated Analog 
Quartz Wall Clocks 


Arabic display clocks require manual adjustment 
for time changes. Operate on (1) AA battery, not 
included. 


Case Overall Face Case Lens Item 
Color Dia. Dia. Material Material No. 
Black 7in 6in Plastic Plastic — 6NN64 
Black — 14in 12%in Plastic — Glass 2CHZ4 
Black 15іп 13in Plastic — Glass 6NN65 
Black — 24in 19 іп Plastic — Glass 6NN67 
Burgundy 14 in 10in Wood Glass 6NN69 
6H356 Silver — 18in 15 %in Plastic Glass 6H356 


Radio Controlled/Atomic Battery- 
Operated Analog Quartz Wall Clock 


Arabic display clock automatically adjusts for accurate readings and time 
changes. Operates on (1) AA battery, not included. 


Case Overall Face Case Lens Item 
Color Dia. Dia. Material Material No. 
9 Y% in Plastic Glass 2СЈАЗ 


Black 12 Yin 


Round Arabic Wall Clock 


Indoor or outdoor clock is engineered with highly-accurate quartz movement to 
ensure reliable time keeping. Designed with bold numbers to help you clearly 
tell time from a distance. Durable, weather-resistant clock is ideal for most job 
sites, factories, workshops, classroom, or offices. Operates on (1) AA battery, not 
included. 


Case Overall Face Case Lens Item 
Color Dia. Dia. Material Material No. 
White 12 ^in 12 ^in Plastic Polycarbonate — 3LYK5 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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OFFICE SUPPLIES 
Clock Systems & Time Recorders 


PYRQ™MiD зі 
3500 апа 3700 тез 
- = = > 
=. 
Series Time Clocks === 
Track employee time, perform job 
costing, or date and time stamp docu- 
ments. Feature 14 preprogrammed 15F553 
messages. 15F553 is heavy-duty to 
withstand harsh environments. 
Item 
Description w H D No. 
3500 Series Time Clock, Digital LCD Display 638" БЕЛІ 77 15Ғ552 
LCD;3700 Series Heavy-Duty Time а a " 
Clock, Digital LCD Display 8и 8 6% 15Р53 
Time Clock Replacement Ribbon, Black 238" күлі 3& 15Ғ555 
Time Card, Pkg. of 100 4 9" —  15F554 
1PB92 
PYRQ™MiD шн 


7000 Series " 
Wired 

Synchronized 
Clock System 


Improve productivity and efficiency with perfectly synchronized clocks through- 
out your facility. Synchronizes up to 200 clocks and supports up to 35 bells, 20 
horns and 4 zones. Automatically adjusts for daylight savings time. 


1PB82 


Item 
Description w H D No. 
Timetrax Sync Master Clock Terminal 7%in 5 in 1% in 1PB82 
Wired Synchronized Digital Clock 11 іп 6 in 1 іп 1РВ92 
Wired Synchronized Analog Clock 13 Йіп 13 іп 2 3A in 1PB84 
Signal Bell, 24V DC 8 in 8in 3Min 1PB86 
PYRQMID zn 
2650 Series Time Clock 
6-column printing can accommodate 3 in/out punch intervals 
for breaks and lunches and 2-color ribbon indicates early/late 
punches in red ink. Compact design works well in small work- 
places. Flexible unit has no employee limit and offers manual 
or automatic shift options to prevent overprinting on the card. 52VT38 
Item 
Description Ww H D No. 
Time Clock, Digital LCD Display 7 іп 8 ^in біп 52/138 
Time Cards (100 per Pkg.) 336 in 79811 —  15Ғ550 
Black/Red Time Clock Replacement Ribbon — 27" 298 16" 52/139 
Black/Red Time Clock Replacement Ribbon — 231" Tu 1% 15Ғ551 
Expanding Time Card Rack 4%in 8% into34 іп 6%in 25КК06 
Heavy Duty Time Card Rack 4% in 37 in 19^in 25KK07 
А AMANO CINCINNATI INC. 
PIX-95 Series Gy 
45TT90 


Time Recorder 


Features include an atomic clock and 60 Hz 
frequency. Prints regular or military time. 


Item 

Description Ww H D No. 
Time Clock, Digital LCD Display 6%in 6 йіп 678in 451190 
Black Replacement Time Clock Ribbon Cartridge — — = 3VH94 
Double Sided Payroll Time Cards (1000 per Pkg.) Shin бип — 6Т198 
Job Cost Time Cards (1000 per Pkg.) 3%in 8%in -- 67199 


AX AMANO CINCINNATI INC. 


MJR-7000 Series Computerized Time Recorder 


Calculates regular and and overtime and totals hours for up to 100 employees. Identifies late arrivals. 


Description Ww H D 
Computerized Time Clock, Digital LCD 915in 13 ^in 8in 
Black Replacement Time Clock Ribbon 
Payroll Time Cards (1000 per Pkg.) 3 Жіп 731п — 


Bell ringer/signal kit for MJR series 
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PYRQMiID 


TimeTrax Sync 
Synchronized Clock System 


Precisely synchronizes analog or digital 
clocks throughout an entire facility to help 
promote productivity and efficiency. Wireless 
transmitter sends dependable radio frequency 
time signal to an unlimited number of clocks. 


4XLA4 


Automatically adjusts for daylight saving time 

or power outages. No FCC license required. 

15F569 and 15F570 Clock Bundles include 

wireless RF wall mount transmitter, TimeTrax 

Sync software, and 5 analog or digital wire- 52 


less clocks. 15F570 
Item 
Description Ww H D No. 
Wireless Battery-Operated Analog Clocks 
12/24 Hour 13 “іп 13 йіп 2 in 4XLA2 * 
12 Hour Yin 13 Жіп 2%in 2LMU5 * 
12 Hour zin 17 in 2 in 4ХК78 * 
Clock Bundle, 12 Hour, Analog, Arabic Display — 13 Zin 13 “in 2in 15F569 * 
Wireless Battery Üperated Digital Clocks 
6-Digit, 2.5" Black LCD Digits Hain 4Yin 1 іп 15F567 * 
4-Digit, 4" Red LED Digits 11 біп бИ 1 іп 2LMUA 
4-Digit, 3° Red LED Digits 11 біп 4%in 1%in 15F566 
6-Digit, 27^" Red LED Digits 11 Йіп 4%in 1 іп AXLA4 
6-Digit, 4" Red LED Digits 15 біп бИ 1 іп AXLAS 
Timer Controller, 6-Digit, 22" Red LED Digits 11 йіп 4%in 1 іп 4XLA9 
Clock Bundle, 4-Digit, 4" Red LED Digits 110 іп 4%in 1 іп 15Ғ570 
Accessories 
RF Wireless Ethernet Transmitter 6/^in 6 %in 6 ^in 2LMU3 
RF Wireless Add-On Transmitter 6 vin 5 %in 1% in 2LMU8 
GPS Signal Receiver 2%in 2Yin Yin 2LMU6 
E “Operate оп 3.6V lithium battery, шише on 3.6V lithium battery, included. 
PYRÁMID 
^ 38G230 
Standalone 
Digital Clocks = 


Description No. 
4-Digit 11 Ten eu in 1 a in 386229 
6-Digit 15 “іп 6 “іп 1 “іп 386230 


Feature vibrant red LED display 
and simple setup. 115V, 6 ft. cord. 


AX AMANO CINCINNATI INC. 


TCX-11 Series 
Time Recorder 


Automatic or manual punch 
with large analog dial. Prints 
regular or military time. "y 


эы 
Нет 
Description Ww H D No. 
Time Clock 676in 8%in 6%in —4TH70 
Black Replacement Time Clock Ribbon Cartridge — — — 3VH94 
Double Sided Payroll Time Cards (1000 per Pkg.) 3%іп бип - 87198 
Job Cost Time Cards (1000 рег Pkg.) Зп 8%in — 6T199 
AX AMANO CINCINNATI INC. 6T195 6NN73 
Wall-Mount Racks 
Hold 25 time cards or badges. 
Item 
Description H D No. 
Time Card Rack wal in 31  1%in 67195 
Badge Rack 4%in 21 %in Ain —6NN73 
6H362 
Item 
No. 
6H362 
6H364 ] 
6H363 е, 
4MC23 «ы y 


OFFICE SUPPLIES Scan. Order. Done. = 


Shredders Details on page A1. = | me 
Shredders Cut Style and Security Level Definitions 
Strip-Cut—Shreds paper into strands. This style provides the lowest Micro-Cut—Cuts paper into tiny bits. These shredders are used for sensitive 
level of security, and is used for nonsensitive information. personal information in law firms, medical practices, and accounting firms. 
Cross-Cut—Shreds paper both lengthwise and widthwise. These High-Security—Thoroughly destroys confidential documents. These shredders are 
shredders create small pieces rather than strips and are used to shred for any business that needs to securely dispose of highly sensitive documents. 
everyday, nonpersonal paperwork. Security Levels—The higher the assigned security level number, the smaller the 
shredded pieces will be. 


| == — 2772 


Intermittent Duty Intermittent Duty Intermittent Duty " Р 
7/45 Duty 4/15 Duty 15/30 Duty Continuons ЫШЫ iare rd 
54JH98 54JH97 54JJ01 
= у — -/ w = 
Continuous Duty Continuous Duty Continuous Duty Continuous Duty Continuous Duty 
10K102 10K104 5NXD9 45NJ49 45NJ51 


Standard Paper Shredders HSM” 


Intermittent Duty—Require brief rest periods between shredding jobs to keep Continuous Duty—Capable of running continuously, without the need to stop 


motors cool and functioning properly. and cool down. These shredders are ideal for high-volume shredding jobs. 
Max. Shredding Cut Security Wastebasket Shredding Throat Mfr. Item 
Shreds Capacity Style Level Capacity Speed D H Ww Width Model No. 
Intermittent Duty 
7/45 Duty* н | | 
А 6 Sheets Micro-Cut 5 5.3 ga 9 fpm 9 Sa in 17 ^in 137959 in 8%іп shredstar X6pro — 54JH98 
CDs, Credit Cards, Paper, Staples 10 Sheets Cross-Cut 3 5.3 gal 9ipm — 9'Wein 18% in 13 9/5in  834in  shredstar X10 — 54JH99 
4/15 Duty* 
5 Sheets Cross-Cut 3 4.8 ga 9 fpm 8 5564 in Mein 13i%sin 8%іп shredstar X5 54JH95 
CDs, Credit Cards, Paper, Staples 8 Sheets Cross-Cut —.3 4.8 ga 9 fpm 8 Sa in 15%ein 13 Мі 8 %in shredstar X8 54JH96 
10 Sheets ^ Strip-Cut 2 4.8 gal 8 їрт 9 192 in 170іп 13 ріп 8n shredstar STO 54/Н97 
15/30 Duty* 
12Sheets —Cross-Cut 3 6.1 ga 9 fpm 1iin 21496 in 15 ту? in 9in shredstar X12 54JJ01 
14Sheets — Cross-Cut 3 6.1 ga 9 fpm 1iin 21/95 in 15 1980 іп 9in shredstar X14 54JJ02 
CDs, Credit Cards, Paper, Paper Clips, Staples 17 Sheets  Cross-Cut — 3 6.9 ga 9 fpm {1 in 21455 in 15 1980 іп 9in shredstar X17 54JJ03 
20 Sheets ^ Cross-Cut 3 6.9 ga 9 fpm 11 Asin  237/&in  15?Y&in 9in shredstar X20 54JJ04 
25 Sheets — Strip-Cut 2 6.9 ga 9 fpm 11 in 21496 in 15 1980 in 9in shredstar $25 54JJ05 
Continuous Dut 
HSM OF AMERICA . 

. z 1955 j 1945 | 9251 i 
пси 2 Ez ш Е Е Е ЕЕ ш 
CD/DVD, Credit Cards, Paper, Paper Clips, Staples 16 Sheets — Cross-Cu 3 9.2 ga 13 fpm 11 in 24 іп 1595 in 9 %in Pure 420c 49GU70 
CDs. Credit Cards, Disks, Paper. 37 Sheets — Cross-Cu 3 40 gal 18 fpm 22 іп 36 2%: in 23 ^ in 13 in SECURIO P40C 10К103 

er Clips, Staple » Paper, 49 Sheets — Strip-Cut 2 38.3 gal 18 їрт 21 ain 3267%;іп 22 5% іп 13 іп SECURIO Р365 5МХЕ2 
Paper Clips, Staples GÜSheets —Stp-QUi — 2 40 gal i8ípm 2279 п  367/ein  23%in 13in  SECURIO Р405  10K102 
CDs, Credit Cards, Disks, Paper, 46 Sheets — Cross-Cu 3 55 gal 18 їрт __ 23 іп ^ 407Yein 27 198 іп 16 in SECURIO P44C 10К105 
Paper Clips, Staples, USB 78 Sheets ^ Strip-Cut 2 55 gal 18 їрт 23 іп 40 Y»in  27!95in 16 in SECURIO P448 10К104 
18 Sheets  Сгоѕ5-Си 3 21 gal 13 fpm 14% in 28 in 19 іп 12 іп Pure 530c 49GU80 

19 Sheets Сгоѕѕ-Си 3 21.7 gal i3fpm 15ain  31'Y&in  19'?»in 12 Ain SECURIO B32C — 5NXD9 

24 Sheets — Cross-Cu 3 26.4 gal 17ірп 17ain 93 94іп  21/9íin 12 Жіп SECURIO В346 SNXE1 

24 Sheets Сігір-бш 2 9.2 gal 13 fpm 11 іп 24 іп 159; in 9%іп Pure 420 49GU73 

26 Sheets — Cross-Cu 4 34.3 gal 16їрт 2017%іп Ayain 24 Ti in 154in SECURIO B35c — 54JH82 

27 Sheets — Cross-Cu 3 34.3 gal 17 fpm 19 in 35 in 24 19» in 12 іп Pure 630c 49GU69 

27 Sheets — Cross-Cu 3 38.3 gal 17 fpm 19 in 35 іп 24 19% in 15 іп Pure 740c 49GU67 

30 бһегв Strip-Cut_ 2 21 gal 13 fpm 14% in 28 in 19 ^ in 12 in Pure 530 49GU72 

30 Sheets Strip-Cut 2 21.7 gal i3fpm 15ain  3l'Y&in = 191%2in 12%in SECURIOB32S — 5NXD8 

CDs, Credit Cards, Paper, Paper Clips, Staples 31 Sheets — Cross-Cu 3 38.3 gal 18 їрт  214&in  36?)»in 22 Vain 13 in SECURIO P36C 5МХЕЗ 
37 Sheets — Strip-Cut 2 26.4 ga i7fpm 17ain 33ain  21!9&in 12 йіп ^ SECURIO B34S 5МХЕ0 

5 EIE S Cross Çu E 314 да 2 pm ate in 37 Vin 22 E in 8 in Fure 8:0: 498056 

heets rip-Cut .3 gal 7 fpm in 35 in 52 in in ure 49GU7 

42 Shee S E Tip-Gut 2 34.3 gal 17fpm 204%4іп 34 4 in 247%4in 15 іп SECURIO B35S E 

42 Sheets rip-Cut 2 38.3 gal 17 fpm 19 in 35 in 24 1382 іп 15 іп Риге 740 490068 

49 Sheets _ Strip-Cut 2 39.6 gal 22 fpm 21 ^in 37 i^ in 22 а in 13 in Pure 830 49GU81 

150 Ѕһееїѕ —Cross-Cu 3 9 gal 13 fpm 29 $5» in 15 іп 15 in 10 in AF150c 45NJ48 

300 Sheets Сгоѕѕ-Си 3 9 gal 13 їрт 32?9»in 15 ^ in 17 Y in 10 in AF300c 45NJ49 

500 Sheets Сгоѕѕ-Си 3 21.7 gal 13 fpm 39 Yin 191% in 19 1% in 10 in AF500c 45NJ50 

150 Ѕһееїѕ Micro-Cu 4 9 gal 13 fpm 29 %2 in 15 ^in 15 іп 10 in AF150 L4 45NJ51 

Credit Cards, Paper, Paper Clips, Staples 300 Sheets — Micro-Cu' 4 9 gal 13 їрт 32 29% іп 15 % in 17 ¥%2 in 10 in AF300 L4 45NJ52 
500 Sheets — Micro-Cu' 4 21.7 gal 13 їрт 192/4іі! 39 29%64іп 19%віп 10 in AF500 L4 45NJ53 

* Minutes run time/minutes cool down time. 
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Shredders 
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High-Security Paper Shredders » 


These continuous-duty shredders with higher security levels are capable ue. 
of cutting paper into smaller pieces for additional protection against -” Paper Only 
identify theft and fraud. 10к108 
Paper Only—Paper-only high-security shredders cross-cut paper into 
small pieces to prevent exposure of sensitive or confidential data. Paper & More 
Paper and More—These shredders cut paper and other materials into 10K112 
thin, small pieces for protection against identity theft and fraud. They 
are capable of shredding items such as credit cards, staples, and CDs. 
Max. 
Security Cut Shredding Wastebasket Throat Mfr. Item 
Shreds Level Style Shred Size Capacity Capacity D H w Width Model No. 
Paper Only 
6 Cross-Cut Удо іп х віп 14 Sheets 38.3 gal 22 Үзіп 36 2952 in 23 Vin 13 in SECURIO P36L6 10K111 
6 Cross-Cut 1x5mm 12 Sheets 26.4 gal 17 196: in 33 196: in 21 196: in 12% in SECURIO B34L6 10K110 
Paper 6 High-Security 1x5mm 7 Sheets 20 gal 13 1952 in 32 1% in 17 1%? in 10 in 125.2cL6 1DZA9 
р 6 High-Security 1x5mm 8 Sheets 9 gal 15 ^in 23 5V/ in 12 іп 9 ^in SECURIO B24L6 10K108 
6 High-Security 1x5mm 12 Sheets 31.7 gal 18 Yin 35 1364 in 19 ^5. in 12 in 225.2cL6 1DZB1 
_ _ 7 High-Security гіп х еіп 16 Sheets 38.5 gal 18 Yin 37 564 in 23 1982 іп 16 іп Classic 411.216 54JH77 
Paper & More 5 
CD/DVDs, Paper 6 High-Security 1x5mm 14 Sheets 38.3 gal 22 V» in 36 2%: in 23 V» in 13 in SECURIO P36L6 OMDD — 10K112 
P P 6 High-Security Уә іп х “Asin 150 Sheets 9 gal 15 in 29 382 in 15 ^in 9 ^in SECURIO AF150L5 54JH93 
CIS ара, 6 High-Security — іп х віп 300 Sheets 9 gal 17 9o in 32 2%» in 15 in 9 7^ in SECURIO AF300L5 54JH94 
PS) зар 6 High-Security — іп х ein 500 Sheets 21 — — E Hghesenny хн sUDShets Ош n — Sein Жіп ЗЖП — — SEDURIDAFSOUS ЫШНУ 19 1964 in 39 ^ in 19 195; in 9 іп SECURIO AF500L5 54JH92 
HSM SS 
CD and Hard Drive Shredders po 
These continuous-duty shredders offer secure disposal of data 
storage media, including hard drives, credit cards, CDs, DVDs, 
floppy disks, USB sticks, and magnetic tapes. They reduce the 
digital data carriers into small particles, making data re-creation 
or recovery virtually impossible, and reducing the possibility of 1DZB4 40N285 
identify theft and fraud. 
Cut Max. Shredding Mfr. Item 
Shreds _ Style Capacity D H w Model No. 
CDs, Credit Cards, Floppy Discs High-Security 2500 Pieces/hr 18 іп 37 5/4 in 23 1982 in 411.20MDD 1DZB4 
A n Cross-Cut 2000 Items/hr 120 36 in 66 % in 41 in HDS230-1 40N285 
Hard Drives and Backup: Magia Cross-Cut 2500 Items/hr 129 біп 66 94 in 411п HDS230-2 40N286 
ues. ‚эй. 


НЕМ” 
Cardboard Shredders 


Cut and perforate used cardboard to convert it into packing 
material. The resulting product is a soft, perforated layer of 
padding that offers an alternative to air bubble packaging. These 
continuous-duty shredders reduce waste by allowing users to 
re-use cardboard boxes that would otherwise be discarded. 


Max. 
Shredding Shredding Throat Mfr. Item 
Capacity Speed D H wW Width Model No. 
1 Sheet 32 fpm 14 Yin 14 1964 in 23 “іп 16 Yin Profi Pack 400 5NXF8 
3 Sheets 33.4 fpm 221% in 40 ?95» in 22 1952 in іп РНОҒІ РАСК Р425 10287 


HSM 
Shredder Bags and Oils 


Shredder Bags—Clear plastic HSM shredder bags Shredder Oil—Petroleum-based circulating mineral oil 
fit inside compatible HSM shredders for contain- is designed specifically for use in machines and resists 
ing and disposing of shredded particles. They help rust, oxidation, and wear. It reduces friction between 

to keep work areas clean by eliminating messes parts and helps reduce squeaks and other noises. 
caused by dumping shredder bins. Recyclable. 


Mfr. Item 150 

2 For Use With Size Model No. Container Base Viscosity Item 
Shredder Bags | Size Oil Grade No. 
Classic 108, SECURIO B24/AF150/AF300 13gal 1408 10788  Shredderüil 
Classic 125, Pure 530/630, 12 02 Mineral 32 1DZC1 
SECURIO B26/B32/B34/AF500 34gal 1815 10205 16.02 Mineral 32 3AED2 1р2с4 
Classic 225/386/390/411/412, Pure igal Mineral 32 1022 
740/830, SECURIO B35/P36/P40 58gal! 217 1074 А 
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OFFICE SUPPLIES 
Desktop Label Printers & Labels 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


420R56 


Description 
QL-800 Label Printer 
QL1110NWB P-Touch(R) Label Printer - Bluetooth, Ethernet, USB, WiFi Connection 


QL1100 P-Touch(R) Label Printer - USB Connection 


487F12 


brother 


Heat Shrink Tube 


Tube 
Thermoretractable 
n 


. ІШІН D 


907 


023inx49ft(58mmx15m) 


botnar 


Extra Strength 
Adhesive Tape 
Ruban Adhesit 
Entra Resistant 


TET 


әз, ШІП, 


13С557 035inx2621 (9mmxàm) 


13C529 


30RRO8 


. 
at your side 


Desktop Label Printers 


High speed label printers quickly create paper labels for packages, 
envelopes, file folders, name badges, and postage. Auto cutter 
allows for printing 1 or multiple labels at time, eliminating wasted 
label sheets. Permit users to create and print customized labels. 
Compatible with Windows, Linux and Mac and integrates with 
Microsoft Word, Excel, and Outlook. Free download App allows 

you to design labels with your mobile device when connected to a 
wireless network. Up to 300 dpi print resolution for crisp text and 
graphics. Drop-in rolls require no ink or toner. 


QL-800—Create easy-peel Black/Red labels with 420R61, sold 
separately on Grainger.com. Prints up to 93 labels per minute. 


QL-1110NWB and QL-1100—Use direct thermal label printing. 
Automatic crop function lets on-line sellers easily print barcode 
labels and other product labels from A4/Letter size label sheet 
templates (Windows only). Prints up to 69 standard labels per 
minute. 


Item 


w 
DK Paper Label Rolls for use with QL Sortes Printer 


Continuous Label Roll 
Continuous Label Roll 
Continuous Label Roll 
Continuous Label Roll 
Continuous Label Roll 
Precut Label Roll 
Precut Label Roll 
Precut Label Roll 
Printer Label 
Printer Label 
Printer Label 


L 
Tin 
7а іп 501 
ИТШ 100 ft 
21309 in 50 
?'y in — 100ft 
2 ріп —296in 
544 in 2% in 
2in 4in 
THs" күлі 
174 2%; 
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ETL! 


Color 


Black/White 
Black/White 
Black/White 
Black/White 
Black/White 
Black/White 
Black/White 
Black/White 
Black/White 
Black/White 
Black/White 


Find even MORE on Grainger.com® 


Labels Per Roll 


Continuous 
Continuous 
Continuous 
Continuous 
Continuous 
400 


1.000 
600 
200 
400 
800 


13C558 
Mfr. Item Pkg. 
Model No. Qty. 
DK2243 130576 1 
DK2211 130573 1 
DK2210 136572 1 
DK2212 130574 1 
DK2205 13051 1 
DK1204 130561 1 
DK1221 13057 1 
DKi240 130568 1 
DK1241 13065604 1 
DK1201 130558 1 
0К1209 13054 1 


Item 
Includes No. 
ge Starter Rolls, AC Adapter, USB Cable 420R56 
Software, USB Cable, AC Adapter, Quick Setup Guide, Documentation, 487F12 
Die Cut Large Shipping Labels (41 labels) Starter Roll, 2.4 in (62mm) 487F11 
Continuous Length Black on White Paper Tape (8m) Starter Roll 
E 
at your side 
Labels and Label Tape 
= Find more colors and sizes online, go to Grainger.com 
and search "Brother Labels and Tape Labels." 
Mfr. ltem Pkg. 
Color L Model No. Qty. 
Standard Laminated а -— TB "— 
^ in t4in e 
Black/Fluorescent Orange 19% iq —56 ft 4 in TZeBb1 — 130519 1 
Black/Red ain 26 ft4 in 176441 136500 1 
Жіп  26ft4in 176211 130488 1 
ТШШ iin Tze 186490 —1 
" 5 in 14 іп е 4 
Blac White ain 26 Tt 4 in TZe241 — 130493 1 
Tin  26ft4in TZe251 130496 1 
Tein 26ft4in TZe261 130498 1 
Sin  26ft4in 176631 130513 1 
Black/Yellow ain 26 4 in TZe641 130514 1 
2% in  26ft4in TZe651 130515 1 
Aoin  26ft4in TZe232 130492 1 
Red on White % in 26 ft 4 in 126242 130494 1 
Sin  26ft4in TZe252 130497 1 
іп —26ft4in TZe345 130505 1 
White/Black Jain  26ft4in TZe355 130507 1 
19*in 26ft4in 176335 136503 1 
HSe Tapes 
2%o0 in 5 HSE211 30RR08 1 
То in 5 HSE221 30RR09 1 
White Yo in 5 HSE231 30RR10 1 
оо in 5 HSE241 30RR11 1 
5 оо in 5 HSE251 30RR12 1 
M-Tapes 
Black/Clear Wein  26ft4in M131 130548 1 
Black/White ein  26ft4in M231 130549 1 
Black/Yellow Tin  26ft4in MK631 130557 1 
TZeFX Tapes 
"m Е Е 
; 64 in t 
Black/White "Wisin 26 Tt TZEFX251 — 22KD93 1 
› шаша шош 
32 In t 
Black/Yellow “ein 26 Tt TZEFX651 — 22KD96 1 
Extra-Strength Adhesive 
Tin 2612 19% in HGeS2315PK 23М318 5 
Black/White Sy in 261t2 1952 in HGeS2415PK 23М820 5 
Wein  26ft4in ^ HGeS2515PK 23М321 5 
11%іп 26ft4in Нбе52615РК 23М322 5 
Wein 26 ft2 1% іп HGeS6315PK  23M324 5 
Black/Yellow Sy in 26ї4їп _ HGeS6415PK 23M325 5 
Wein  26ft4in ^ HGeS6515PK  23M326 5 
11%іп 26ft4in ^ HGeS6615PK 23М327 5 
Extra-Strength Adhesive Laminated 
?W in 262 19% іп 1765221 130529 1 
Tin 261t2 7»in ^ TZeS231 130530 1 
Black/White ain 261t2 1932 іп TZeS241 130532 1 
Wein 261t2 7»in ^ TZeS251 130534 1 
11952 in 26 E22 in 1765261 130535 1 
лїп 26 2 1932 іп 1765621 130536 1 
Wein 26821921 Т765631 130537 1 
Black/Yellow T) in 26ft2!75» in ^ TZeS641 130538 1 
Wein 261t2 7» in ^ TZeS651 130540 1 
1 9 in 26 821%; in TZeS661 136541 1 
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OFFICE SUPPLIES 
Label Printers & Labels 


4NHL8 


DYMO 


LabelWriter Printers and Labels 


Print mailing, filing, and media labels 
from a variety of software programs. 
Print up to 71 labels per minute. 
Feature DYMO Label version 8 soft- 
ware to create and print a variety 

of labels. DYMO Stamps software 
(included) allows printing USPS- 
approved postage. All printers include 
power supply, USB cable, CD user's 
guide, quick-start guide, and address 
labels. 


LW450 Turbo—Maximizes efficiency 
with high-speed label printing. 


Description 
LabelWriter Printers 
LW450 Turbo 
LW450 Twin Turbo 
LW450 Duo 
LW 4XL 
Labels 

Description per Roll 
Printer Labels, White 
Printer Labels for 23M340 220 
General Purpose Labels 500 
File Folder Labels 260 
Return Address Labels 500 
Address Labels 260 
Address Labels 260 
Address Labels 350 
Shipping Labels 300 
Adhesive Name Badge Labels 250 


Handheld Embossing Label Maker and Tape 


= Accepts %" and 1⁄2" tape widths 


Office-Mate Il Embossing Label Maker— 


Produces 34e" Н characters by raising the 


a letter or symbol to make it easier to read or detect 
rather than using ink. Includes a 0-9 and A-Z char- 
acter set. Features a jam-free manual tape cutter 


with automatic tab for easy tape-backing 
Includes forward and reverse tape control 
H horizontal character wheel, and one 1⁄2" 
black vinyl adhesive tape. 
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23M340 


LW450 Twin Turbo—Labeler can 
hold 2 label rolls at once for even 
greater efficiency. Includes stamps. 


LW450 Duo—Prints paper and plastic 
labels: top portion uses white paper 
label rolls; bottom uses permanent D1 
label tape cartridges. Includes stamps 
and 34" black on white D1 label 
cartridge. 


LW 4XL—Prints labels up to 4.16"W, 
including 4.1"W x 6.275"L shipping, 
warehouse, barcode and identification, 
bulk mailing, and other large-format 
labels. Thermal printing technology 
never requires ink or toner. 


Item 
Printer Resolution No. 
300 dpi 4NHL6 
300 dpi 4NHL7 
300 dpi 4NHL8 
300 dpi 23M340 
Label Label Item 
H w No. 
4in 6 in 23M346 
2 Vs in Tin 2XZN6 
3 "Ac in "в in 2XZN5 
2 in 3A in 1ZTB9 
3 ^in 1 2564 in 2XZN4 
3 Фіп 1 іп 2XZN3 
3 ^ in 1 іп 1ZTB7 
2 %e in 4 in 1ZTB8 
4in 2 Yin 2XZN8 


Vinyl Embosser Label Tape Rolls—Adhesive labels 
are designed for indoor or outdoor applications and are 
more resistant to weather, chemicals, ultraviolet light, 
and temperature changes than standard paper labels. 


surface of 


Color 


removal. Black 


" Vinyl Embosser Lahel Tape Rolls 
‚0.200 Black 36 in 
W roll of Red ШАШ 

Blue Ys in 


w 
Office-Mate ІІ Embossing Label Maker 


DYMO 
D1 LabelManager Printers and Labels 


Create smearproof labels using thermal LM360D—Prints up to 4 lines of text 
transfer technology. Use 01 label tape with choice of 7 font sizes. 112" x 234" 
cartridges. display shows 2 lines of label text. 


А |. Printer comes with lithium-ion battery, 
эө н MONET ені AC adapter, and starter label cartridge. 
allows fast text entry. Choose from LM500TS with Touch Screen— 

6 font sizes, 8 text styles, and 4 Create, edit, and format customized 
boxes plus underline, as well as 228 labels directly from the full-color touch 
symbols and clip art images. Format screen. Choose from 10 fonts, 25 font 
with 1-touch smart keys for text size, sizes, and 5 boxes plus underline, 32 
bold, italic, underline/box, and vertical text styles, and 325 built-in symbols 
text. Large LCD display allows youto апа clip art images. Create and save 
preview an image of your label. user profiles to store settings and data 
LM210D Labeler and Kit—Labeler fO" YP to 5 different users. Computer- 
has a large semigraphical display that siyle keyboard permits fast text entry, 
displays label before printing. Prints 6 while the automatic label cutter 

font sizes, 7 styles, 8 boxes, and under- speeds cutting. 

line. Includes a ^" black-on-white D1 Label Tape Cartridges—Tape 
label cartridge. Requires 6 AA batteries cartridges are 23 ft. long. Durable, 
or AC adapter 5AU10, sold separately — polyester-coated labels are scratch 

on page 370. Kit 2RCJ2 comes witha апа chemical resistant. All cartridges 
labeler, two 1⁄2" black-on-white label feature easy-peel, split-back tape. 
cartridges, 6 AA batteries, AC adapter, 

and carrying case. 


Tape Item 
Description Width No. 
D1 LabelManager Printers 
LM160 w/QWERTY Keyboard Accepts М іп, % in, “іп 23M342 
LM210D Accepts 1⁄4 in, % іп, > in 2RCJ1 
LM210D Kit Accepts 1⁄4 in, ¥ in, 72 in 2RCJ2 
LM360D Accepts Жіп, 36 in, V^ in, % in 4NHN1 
LM500TS w/Touch Screen Accepts % іп, ?6 in, 72 іп, 4 in, 1in 23M341 
D1 LabelManager Label Tape Cartridges, 23 ft. L 
Black/Clear YA in 6J636 
Black/White Ya in 6JG37 
Black/Clear 36 in 6J634 
Black/White 36 in 6J635 
Red on White Vo in 2ZRV1 
Black/Green Vo in 2ZRV3 
Black/Blue vein 5AU29 
Black/Red Vb in 5AU30 
Black/Clear Vo in 6J638 
Black/White Vo in 6J639 
White/Black Vo in 6JG41 
Clear 34 in 6JG42 
Black/White Зд in 6J643 
White Tin 5AU28 
DYMO 
2NCA2 
Item 
L No. 

= 5AU23 

23 ft 2NCA4 

23 ft 2NCA2 

23 ft 2NCA3 


OFFICE SUPPLIES 
Laminating Machines/Supplies 


Scan. Order. Done. [к= 
Details on page A1. 


GBC 


Film Laminating 
Machine and Film 


Laminator features EZload technol- 
ogy to prevent incorrect film loading, 
integrated trimmers, auto shutoff, 


оз and fast warm-up times. 
Max. Max. 
Document Document Item 
Description Width Thickness Speed No. 
Film Laminating Machine 
Ultima 35 EZload 12 in 1.7 to 5 mil 39 in/min 1UEJ8 
Item 
Thickness Roll Size No. 
Laminating Film, Gloss Finish, Pkg. of 2 
5 mil 12 in x 100 ft 10ЕК2 
3 mil 12 in x 200 ft 1UEK1 
1.7 mil 12 in x 300 ft 1UEJ9 


24Y157 


24Y155 


Pouch Laminating 
Machines and Pouches 54 GBC 


Fusion 3100L and 3000L—Green light and audible beep indicate readiness 
and pouch jams. For medium to small offices. 60-second warm-up. 


Fusion 1100L and 1000L—Feature ready indicator light, pouch thickness, 
and slider switch. Ideal for small projects or home use. 


24Y158 


Max. Max. 
Document Document Item 
Description Width Thickness Speed Brand No. 
Pouch Laminating Machines 
Fusion 3100L 12in 3 mil, 5 mil, 7 mil 31 in/min GBC 24Y155 
Fusion 3000L 12in 3 mil, 5 mil 19 in/min GBC 24Y156 
Fusion 1100L 9 in 3 mil, 5 mil 13 in/min GBC 24Y157 
Fusion 1000L 12in 3 mil 13 in/min GBC 24Y158 
Fusion 1000L 9 in 3 mil, 5 mil 13 in/min GBC 24Y159 
Item Pkg. 
Description Thickness w L Brand No. Qty. 
Laminating Pouches 
Letter, Gloss, UV Coating 3 mil 9in 115іп GBC 1UEK8 100 
Letter, Gloss, UV Coating 5 mil 9in 11.5 in GBC 1UEK9 100 
Menu, Gloss, UV Coating 3 mil 11іп  175in GBC 1UEL5 100 
Menu, Clear 5 mil 11 іп 17.5in  SwinglineGbc — 24Y160 100 
Letter, Gloss 3 mil 9 in 11.5 in GBC 1UEL2 100 
Legal, Gloss 3 mil 9in  145in GBC 1UEL1 100 
ID Badge, Gloss 5 mil 2 віп 375in GBC 1UEL6 25 


(біксік 


Wide-Format Heat 
Roll Laminating 
Machine and Film 


Laminating machine features a sliding lower idler bar, auto shutoff, and a 
SmartShaft mandrel for easy film threading and loading. Includes handheld cutter. 


6HJX6 


Max. Max. 
Document Document Item 
Width Thickness Speed No. 
Film Laminating Machine 
27 in 1.5 to 3 mil 36 in/min 6HJX6 
Item Item 
Thickness Roll Size No. Thickness Roll Size No. 
Laminating Film, Gloss Finish, Pkg. of 2 Laminating Film, Gloss Finish, Pkg. of 1 
1.5 mil 18 in x 500 ft 6HJX7 3 mil 40 in x 250 ft 6HJY3 
1.5 mil 25 in x 500 ft 6HJX8 5 mil 40 in x 200 ft 6HJY4 
1.5 mil 27 in x 500 ft 6HJX9 
3 mil 18 in x 250 ft 6HJYO 
3 mil 25 in x 250 ft 6HJY1 
3 mil 27 in x 250 ft 6HJY2 
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30D507 


| Fellowes | 
Laminating Machine and Pouches 


Proteus 125—Professional 6 roller system laminates documents up to 10 mil 
thick. Rapid lamination up to 41" per minute. Auto shut-off. 


Max. 
Max. Document Document Item 
Description Width Thickness Speed No. 
Pouch Laminating Machine 
Proteus 125 12 0 in 10 mil 41 in/min 30D507 
Item Pkg. 
Description Thickness w L No. Qty. 
Laminating Pouches 
3 mil 9in 11.5 in 30D519 25 
А 3 mil Qin 11.5 in 30D515 50 
Letter, Clear, UV Protection 3 mil gin 115 in 300508 100 
5 mil 9in 11.5 in 30D509 100 
7 mil Qin 11.5 in 30D510 100 
Letter, Clear 10 mil 9 in T1.5in 300512 50 
3 mil Qin 14.5 in 30D511 50 
Legal, Clear 5 mil 9 in 145іп — 300517 100 
Menu, Clear 3 mil 12 in 18 in 30D518 25 
и 5 mil З Зд in 2.25 іп 300514 100 
Business Card, Clear 10 mil 3% in 225in  30D516 100 
Self-Adhesive Sheet, Clear 3mil 9 іп 12in 30D513 50 


Credit Card-Size Pouch 
6HJY9 


6HJY7 


Heavy-Duty Pouch Laminating 
Machines and Pouches 


Metal-frame machines feature a solid state heating core, 
silicone rollers, and separate power and ready/run switches. 


Circe 


Max. Max. 
Document Document Item 
Width Thickness Speed No. 
Pouch Laminating Machines 
9 1316 in 3 to 10 mil 33 in/min 6HJY6 
12 %6 in 3to 10 mil 33 in/min 6HJY7 
Item Pkg. 
Type Thickness w L No. Qty. 
Laminating Pouches, Gloss Finish 
Credit Card 5 mil 3% in 2.125 In 6HJY9 100 
Credit Card 7 mil 3 іп 2.125 in 6HJZ0 100 
Business Card 5 mil 3% in 2.25 in 6HJZ1 100 
Business Card 7 mil 3 іп 2.25 in 6HJZ2 100 
Luggage Tag 5 mil 4 Ain 2.5 in 6HJZ3 100 
Luggage Tag 7 mil 4 ^ in 2.5 in 6HJZ4 100 
Luggage Tag 5 mil 4% in 2.9 in 6HJZ5 100 
Luggage Tag 7 mil 4% in 2.5 in 6HJZ6 100 
Military Card Size 5 mil З іп 2.625 іп 6HJZ7 100 
Military Card Size 7 mil 3 7s in 2.625 in 6HJZ8 100 
ndex Card 5 mil 5 in 3.9 in 6HJZ9 100 
ndex Card 7 mil 5% in 3.5 in 6HKAO 100 
Letter 3 mil 11 іп Yin 6HKA1 100 
Letter 5 mil 11^in 9 in 6HKA2 100 
Letter 7 mil 11 іп 9in 6HKA3 100 
Letter 10 mil 11 іп 9 in 6HKA4 50 
Legal 3 mil 14 іп 9 in 6HKAS 100 
Legal 5 mil 14 V» in 9in 6HKA6 100 
Legal 10 mil 14 ^in 9 in 6HKA7 50 
Display or Chart 5 mil 15 іп 12 in 6HKAB8 100 
Menu 5 mil 18 іп 12in 6HKA9 100 
Menu 7 mil 18 іп 12 іп 6HKCO 100 
Luggage Loop 
— — Yin 6in 6HKC2 100 
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OFFICE SUPPLIES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Paper Cutters & Storage Boxes 


24Y109 


Guillotine Paper Cutters 
= Steel blade 1UEA3 


Guillotine paper cutters have a blade mounted on a 
hinged arm that is raised and lowered to slice through 


24Y111 


sheets or stacks of paper. These cutters create profes- "T Cutting Cutter | Mfr. Item 
sional-quality cuts in documents or thick materials like Gam Langit Sheet Cap. Rase Мазда! W L H Model — No. 
posterboard or foam. They are ideal for high-volume 12in 15 Solid Maple Base — 12in 12in 4in 1132A  24Y109 
projects because they cut large amounts of paper accu- Professional 15 Ш 15 Soig Maple Base 15 in 15 in 3 еп Hen ТЕАТ 
; ; Я Я " 19 In 2 oll apie base in in 9 /21П 

rately іп a single pass. Alignment grids on the trimmer | 24 in 15 Solid Maple Base | 24in 24 in 5%in 11604 1UEAS 
base help users create precise cuts. Free Standing Free Standing 

cutter is mounted on a wood stand. Professional 36 in 15 Wood 30 in 36 in 51 ^in 1184 24Y111 


BANKERS BOX 


Storage Boxes 


Shipping and 


BASIC-DUTY HEAVY-DUTY Storage 
Designed for inactive files. Designed for durability and frequent use. 

Stor/File™—Lid ships attached, Presto™—lInstant setup; simply push 

then tears off for storage. corners. Double-bottom, double- 

MEDIUM-DUTY end, double-side construction with 


tear-resistant handholes. 2PWT2 has 
extra reinforcement and ergonomic 
handholes. 


Designed for occasional access to 
files. 


Shipping and Storage—Reusable 
shipping and storage box in 1. 
Adhesive strip seals for secure 
transport. Shipping lid tears off, with 
flip-top storage lid inside. 


Stor/File™—FastFold quick, easy 

assembly. 2PWU6 and 2PWU7 have 
smooth rolled edges to deter paper 
cuts and add strength. 2PWU8 and — Liberty9—FastFold quick, easy assem- 


R-Kive?—Multilayered corrugate 
construction enhances stacking 
strength. Reinforced handholes resist 
tearing. FastFold quick, easy assembly. 


R-Kive? DividerBox™—Three 5" 
dividers keep contents upright and orga- 
nized. FastFold quick, easy assembly. 


2PWUS have reinforced plastic bly. Reinforced plastic handle. 
handle. BinderBox™—Hold eight 1%" binders, 
Stor/File™ DividerBox™—FastFold or a variety of binders up to 3". FastFold 
quick, easy assembly and multilayer Setup, tear-resistant hand holes. R-Kive® 
construction with five 5" dividers. w/Woodgrain Trim 
Inside Dim. Stacking Item 
Description Color File Size Ww H D | Cap.* | Closure No. J 
- Stor/File” “Letter/Legal | 12in 10іп  15in | 45010 |  Lift-Off Lid 2PWX5 _ 
Medium-Duty : 3 
Shipping and Storage Letter/Legal | 12in — 10in  15in | 500lb Flip-Top Lid 2PWT9 _ 
Stor/File™ . Letter 12in  10in  24in | 65010 |Lift-Off Locking Ша 2PWU6 R-Kive® 
Soul" — Leterlegal | 12in 10/іп 15 іп 5501b | String & Button — 2PWUS DividerBox" 
Stor/File" Letter i 10in_  24in 50010 | String & Button — 2PWU8 
ЖЕСІ "legal | 15in 10 24in | 55010 | String & Button 2PWU9 
Stor/File™ Letter/Legal | i 15in | 55010 Lift-Off Locking Lid 2PWX4 _ 
Stor/File" Legal i0in 24іп | 70016 |Lift-Off Locking Lid 2PWU7- 
. Stor/File" DividerBox" Letter 10in 24іп | 65010 | ff Locking Ша 2PWT7 _ 
Stor/File" DividerBox™ Legal 10in  24in | 70010 |Lift-Off Locking Lid 2PWT6 
Heavy-Duty Р у я] 
Presto" Letter 10in 24in | 75016 2PWT3 — 
Presto" _ Legal - 10in  24in | 80016 | 2PWT4 
Presto" w/Ergonomic Handles White Box/Blue Trim — Letter/Legal 10 15іп | 850 Ib _2Р\\Т2_ 
R-Kive® White Box/Black . Letter/Legal 10in_  15in | 850 2PWU4 
Н-Кіе?” 0 .. Woodgran __ Letter/Legal “10іп 15іп | 85016 Lift-Off Locking Lid 2PWUS - 
R-Kive® DividerBox™ WI Letter/Legal | . 10in  15in | 85016 |Lift-Off Locking Lid 2PWTS _ 
Liberty W 10in  24in | 75016 | String & Button — 2PWU1 
liberty? _ Whi — Legal | i5in 10in 24in | 85010 | String 8 Button — 2PWU2 - 
BinderBox™ Whi Binders | 12%in 12іп 18%in| 85010 |Lift-OffLocking Lid 2PWT8 Liberty® 
* Based on evenly distributed loads. 
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OFFICE SUPPLIES 
Clipboards & Storage Clipboards 


ЕССЭӘ 
2LJX5 
2LJX3 
File Size Color w H 

Plastic Clipboards with Low Profile Clip 

Letter Black ЖАШ 12 % in 

Letter Dark Green 8 іп 12 % in 

Letter Red 8 іп 12 % іп 

Letter Royal Blue 8% in 12 % in 
Metal Clipboard with Wire Clip E 

Letter — Silver 9 vs in 11 1316 in 
Metal Clipboard with Butterfly Clip 

Letter Silver 9 Ve in 12 V» in 


2LJX4 


Clip 
Capacity 


Ye in 
Ya in 
Vo in 
Y in 


Ye in 


lin 


4 


1GEJ7 1GEJ3 1DNT6 
Recycled Clipboards 
Clip 
File Size Color Ww H Capacity 
Hardboard Clipboard with Clamp Clip _ 
Letter Light Brown 9in 12 іп lin 
Legal ^ Light Brown 8/sin __ 18 in lin 
Hardboard Clipboard with High Capacity Clip — _ 
Jumbo Brown 26 іп 23 іп lin 
Plastic Clipboard with High Capacity Clip 3 
Letter Black 8 76 in 13 in tin 
Letter Blue 8 йіп 13 Yin tin 
Letter Green 8 іп 13 Yin tin 
Letter Pink Yin 13 4 in tin 
Letter Purple 8 іп 13 Жіп lin 
Letter Red 8 іп 13 % in tin 
Letter Yellow 8 іп 13 Жіп tin 
Plastic Clipboard with Low Profile Clip = 
Letter Ice Blue 8 іп 12 Yin Yo in 
Letter Pearl 8 % in 12 Yin Vo in 
Metal Clipboard with High Capacity Clip 
Letter Silver 8 16 in 13 1916 in 1іп 
3XJH8 


3XFP9 


Plastic Storage Clipboards 


__ File Size Color w H 
DeskMate ІІ Storage Clipboard 
Letter Black 10 in 16 in 
E rd Black 10 in 16 in 
PER Orange 10 in 16 ^c in 
SlimMate Clipboard 
Letter Black 9 vein 13 V^ in 
SlimMate Storage Cliphoard 
Letter Pink 9 іп 13 Yin 
Letter Red/Green 9in 13 Жіп 
WorkMate Storage Cliphoard 
Letter Blue/Maroon 10 % in 13 % in 
Letter Gray 9in 12 in 
RingMate Storage Cliphoard, 3-Ring Ё 
etter Gray/Maroon 11 in 13 Yin 
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ШИТ 


5 


Item 
No. 


1GEJ7 
1GEJ8 


3XMR2 


1GEJ4 
1DNT8 
1DNT9 
44R211 
1DNU2 
1GEJ3 
1DNU1 


1DNT6 
1DNT7 


16ЕН5 


5 


Clip 
Capacity 


Yo in 
Vo in 
vein 
Vo in 


ye in 
Ye in 


Vo in 
тіп 


Ye in 


1GEH5 


SAUNDERS 


Pkg. 
Qty. 
2 
2 


1 


=| =| =| =|= инин 


38UJ20 


3ZHY8 


SAUNDERS 


Item 
No. 


3XJH6 
44R206 


1GEJ2 


3XJH8 


44R210 
38UJ20 


1GEJ6 
3XFP9 


3ZHY8 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


CU / 3XFN9 


3ULJ7 


1GEK2 


ШЕ а 


30LW85 


Aluminum Storage Clipboards, 


Binders & Padfolios G saunvens 
Clip Item 
File Size Color w H Capacity No. 
A-Holder Storage Clipboards 
Memo Silver 5 Yin 9 V» in Yo in 3XFN9 
Letter Silver 9 Vin 12 %2 in Ve in 1DNR6 
Legal Silver 9 Vin 14 Yin Ve in 1DNR9 
Legal Silver 8 in 15 in Vo in 3XFP1 
Citation Holder 11 Storage Clipboard 
Form Black 6 Yin 1154 in Vo in 3ULJ7 
CruiserMate ІІ Storage Clipboard й 
Letter Silver 8 in 12 in Ve in 3XJH5 
CruiserMate Storage Clipboards 
Letter Black 9 in 13 іп tin 3ZHY9 
Letter Silver 9in 14 %6 in tin 1GEH4 
~ Legal Silver 8 in 14 іп Tin 3XFP6 
Portfolio 
Letter Silver 9 іп 13 in У іп 3XMT1 
RediRite Storage Clipboards 
Memo Silver 6in 10 %in Yo in 32HY7 
Letter Silver 9in 14 Sein tin 1GEH2 
Legal Silver 9in 16 #1 іп Tin 1GEH8 
Letter with Calculator Silver 9in 14 "^s in Tin 1GEH7 
Sheet Holder 
Letter Silver 8 V» in 12in Yo in 3XFP3 
Snapak Storage Clipboards 
Memo Silver 6 Ve in 10 94s in 36 in 1GEJ1 
Letter Silver 9 Vic in 12 % іп Yo in 1GEH6 
Legal Silver 9 e in 14 58 іп Ve in 1GEH9 
TuffWriter Storage Clipboard 
Letter Silver 9 in 13 s іп Yo in 44R205 
Item 
Ring Size Ring Type Sheet Size Sheet Capacity Мо. 
TuffBinder 3-Ring Binders, Recycled Aluminum ЫРА 
lin Round 815 in x 11 in 200 1GEK2 
2in Round 8% in x 11 in 400 1GEK3 
Item 
Cover Color Backing Sheet Size Number of Sheets No. 
Notepads 
Black 0.01 pt Faux Leather 3Уіпх5Фіп 144 30LW86 
Silver 0.04 pt Chipboard 8% in x 11% in 50 30LW84 
Padfolio with Writing Pad E Ё 2: _ 
Silver 0.04 pt. Chipboard 5%'х8%" 50 30LW85 
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OFFICE SUPPLIES 


1-800-GRAINGER (472-4643) Shop Ticket Holders & Document Displays 


Document 
Wall Display 
1НЕК9 


Desktop Display Foldfive 
1HEN5 


Desktop Document 
1PRP6 


Display 
1HEN4 


2TDC1 4YNT3 


"tg 


Individual Pocket 
with Magnet 
1TKK7 


[Tarifold 6" Catalog Rack 
Starter Set 
AYNTA mE Document 1HEN7 
Displays 


= Organize, protect, and display reference documents. Durable, powder-coated 
Shop Ticket Holders metal brackets encase wire-reinforced PVC pockets. 


Store and protect documents. Heavy-duty plastic minimizes rips and tears. 
Materials stay organized and can be quickly changed as necessary. 


Document Wall Displays—Mount to wall, expand desktop displays, or mount 
to accessories. Include index tabs. 1HEP2 features antimicrobial display pockets, 


Seam Item Pkg. 
Style Opening W н Color пап Oty, for greater workplace health and safety. 

Ya in Grommet m ER m om Vis Desktop Document Displays—Viewable at a 60? angle on a desktop, or at a 
ор Біп 8in Clear AYNT2 — 25 30° angle when wall-mounted. Available in portrait or B-size landscape formats. 
ор біп 9in Clear 21002 — 25 Include desk base, mounting bracket, display pockets, and index tabs. 
op 8 V» in 11їп Black, Clear 1PRN5 25 А : 
ор 8%in Tiin Clear 21DC3 — 25 Catalog Racks—Hold 1" or 2" sections of bulky manuals at a 45? reading 

i op эп izin Clear, Neon Red AYWRG — 15 angle. Heavy-gauge steel construction with powder-coated finish. 

Stitched ор gin 121 Clear, Neon Yellow 4YNR7 15 ше heavy sGallge SIE CONSUL реге 
2р 8 п 5 п Black, Clear ЕГ 5 Display Accessories—For mounting wall displays to other surfaces to keep 
ор 9 in 12in Clear 4YNU1 — 15 documents accessible for easy viewing. 1HEN2 telescoping desk column 

Long Side itin 8йіп Clear 4YNR9 25 mounts to assembly benches or desks. 1HEN3 rack/shelf bracket mounts to 
_ Long Side 12 in 9in Clear 4YNR8 25 shelving or pallet racks. 
Hanging 
Stitched op 10 ^ in 12in Clear 1DNP8 15 Item Pkg. 
Top (2) 9in 12 in Clear 4YNT3 15 Description Sheet Size Sheet Cap. Color No. Qty. 

Magnetic Document Wall Displays 

Welded op 8 V» in 1iin Clear 1PRP6 15 5 Pockets 8 x 11 in 10 Assorted 1НЕК8 1 
op 9 in 12 in Clear 1PRP7 15 10 Pockets 8%" x 11 in 20 Assorted 1НЕК9 1 

Punched Hole 10 Pockets, Magnetic 8 x 11 in 20 Assorted — 1HEN1 1 
op 4in 6in Clear 4YNTA 50 10 Pockets, Antimicrobial 8%" x11 in 20 Black 1HEP2 1 
op Sin 8 in Clear 4YNT5 50 Desktop Document Displays 

Welded op 6 in 9 in Clear 4YNT6 50 10 Pockets 8 x 11 in 20 Assorted 1НЕМ4 1 
op 8^in 11 іп Clear AYNT7 50 10 Pockets, B Sized Drawing 11' x 17 in 20 Assorted 1НЕР4 1 
op 9in 12in Clear 4YNT8 50 50 Pockets, Foldfive 872" x11 in 100 Assorted 1НЕМ5 1 

Long Side 12 in 9 in Clear 4YNT9 50 10 Pockets, Antimicrobial 81⁄2" x11 in 20 Black 1HEP3 1 

Zippered op 9in 12 in Clear 4YNR5 15 Sheet Pocket w/Hangers 

Wall 872" х11іп 1 Sheet Viewable — Blue 1TKK6 5 
Magnetic Sheet Pockets 
Wall 8%'x11in 1 Sheet Viewable Blue 1TKK7 5 
e Sheet Item Pkg. 
Т C-LINE сузп SHIPPING NUMBERS Description Size (in.) Sheet Cap. Color No. Qty. 
= PRODUCTS, INC. - Wall and Desktop Display Accessories 
= -- жамы» Replacement Regular "11" 
$һор Ticket Holder. smi 55 Pivoting Pockets 8x11 20 Assorted — 1HEN6 10 
Meses inn pue IET 
ы 2 e ded Replacement Antimicrobial gigs y 44" 20 Black  1HEPS 10 
Self Adhesive amete Pivoting Pockets - 
ерид А77 Display Accessories 
sy Oa. Б PivoRack/Shelf Bracket = = Gray 1HEN3 1 
Store and protect documents. темею S. Telescoping Desk Column = — Gray 1HEN2 1 
Heavy-duty plastic with welded т З өсч aes, Catalog Racks 
seams keeps materials organized test tome jo Catalog Rack Starter Set 81⁄2" x 11" біп Reference Material Black 1HEN7 1 
and all parts of a project together. jg ОТАРИ 8Vx11' 12inReference Material Black — 1HEN8 1 
Insert sizes shown. “== Catalog Rack Ring Section — 82x 11' 1 in Reference Material Black 1HEN9 1 
Catalog Rack Post Section 812" x 11' — 2 in Reference Material Black 1HEP1 1 
Item Pkg. Display Accessories 
Opening w H Color No. Qty. PivoRack/Shelf Bracket = — Gray 1HEN3 1 
Top 9in 12 in Clear 2TDC5 50 Telescoping Desk Column — — Gray 1HEN2 1 
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TAPE Scan. Order. Done. == 
Duct & Repair Tape Details on page А1. 


Tape Tape 
Imperial Tape Backing Adhesive Tape Item Pkg. 
Tape WxL Thickness Material* Material _ Environment Color Temp. Range Series Brand No. Оу. 
General Purpose Duct Tape 
Heavy Duty . _ _ . 
Tx10-yd  17mi PECC Rubber — Indoor/Outdoor Black 30° to 150°F — Gorilla 16/093 1 
1% х12-у4 1Т7ті РЕСС Rubber — Indoor/Outdoor Black 30° to 150°F = Gorilla 1TMAS 1 
STD 17" х35-у4 17ті РЕСС Rubber — Indoor/Outdoor Black 30° to 150°F = Gorilla 1TMAG 1 
General Purpose TW x39-yd 16mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Black 40°ї10200 349 Nashua 158434 1 
1ТМА6 13 mi PECC Rubber — Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F 357 Nashua 158452 1 
174" x 60-yd -ІЗті PECC Rubber  Indoor/Outdoor — Brown 40410 200°F 357 Nashua 1Р105 1 
УС 43 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°F 357 Nashua 158440 1 
13 mil РЕСС Rubber Indoor/Outdoor White 40° to 200°F 357 Nashua 158447 1 
13 mi PECC Rubber — Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F 357 Nashua 158453 1 
294g x 60-vd 13 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Brown 40° to 200°F 357 Nashua 158450 1 
T» УС 713 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°F 357 Nashua 158446 1 
13 mi РЕСС Rubber Indoor/Outdoor White 40° to 200°F 357 Nashua 158448 1 
274 x 25-yd 17 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Black 30° to 150°F = Gorilla SREA3 1 
4x60-yd — 13 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Olive Drab 40° to 200°F 357 Nashua 158451 1 
standa CAN, 5 mil CC Rub 70 Wh Up to 200°F 175 T 150775 1 
4" x 60-y 5 mi ubber Indoor/Outdoor ite p to 200° apecase 
gren qam 1/ х60-у4 11ті PECC Rubber Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°F 398 Nashua 158456 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F 2280 = 26VC87 1 
9 mil PECC Rubber — Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F 2280 Nashua 30F047 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F All-Climate Nashua 3NJZ5 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°Е 2280 — 26UC89 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Gray 40° їо 200°F ^ 2280 Nashua 26W990 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Green 40° to 200°F 2280 Nashua 30Ғ052 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Red 40° їо 200°Е 2280 Nashua 30Ғ053 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Silver 40° to 200°F 394 Nashua 6JD46 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor White 40° їо 200°Е 2280 Nashua 261/993 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Yellow 40° to 200°F 2280 Nashua 26W994 1 
10 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Silver 40° to 200°F 396 Nashua 5А015 1 
Transparent 174 x 60-yd —L1 mi PECC Rubber _ Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F 398 Nashua 158465 1 
Repair Clean Removal G y {1 mil PECC Rubber — Indoor/Outdoor Blue 40° to 200°F 398 Nashua 158462 1 
30WMO1 15F807 11 mi PECC Rubber _ Indoor/Outdoor Brown 40° to 200°F 398 Nashua 158463 1 
11 mi PECC Rubber _ Indoor/Outdoor Brown 40° to 200°F 398 Nashua 158464 1 
11 mi PECC Rubber — Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°F 398 Nashua 2W504 1 
11 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Green 40° to 200°F 398 Nashua 158461 1 
11 mil PECC Rubber — Indoor/Outdoor Red 40° to 200°F 398 Nashua 158457 1 
» 11 mi PECC Rubber — Indoor/Outdoor Silver 40° to 200°F 365 Nashua 6A067 1 
Д А | Р Tt mi PECC Rubber Indoor/Outdoor White 40° to 200°F 398 Nashua 158455 1 
4 | 11mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Yellow _ 40° to 200°F 398 Nashua 158450 1 
ы | 12 mi РЕСС Rubber Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F 345 Nashua 100003 1 
{ 12 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Olive Drab — 40? to 200°F 231 Polyken — 15R474 1 
y 12 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Silver 40° to 200°F 345 Nashua — 2W502 1 
9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Silver 40° to 200°Е 5640 Ability One 1ХЕВ5 1 
ч 2" x 60-yd 10 mi PECC Rubber Indoor Only Silver 40° to 200°F 6969 3 15F769 1 
UL-Printed Flame Retardant 10.5 mil CC Rubber Indoor/Outdoor White  Upto200°F 175 Tapecase 156777 1 
104996 35UX90 9 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°F 2280 = 26VC05 1 
" 10 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Silver 40° to 200°F 396 Nashua 158454 1 
1imi PECC Rubber Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F 398 Nashua 158442 1 
Nashua. Tt mil РЕСІ Rubber Indoor/Outdoor Brown 40° 10 200°F_ 398 Nashua 158441 1 
TAPE:EROBUGTS. © -citris 21346" x 60-уй 11 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°F 398 Nashua 158458 1 
AbilityOne. 11 ті РЕСС Rubber — Indoor/Outdoor Green 40° to 200°F 398 Nashua 158440 1 
3M POLYKEIY 11 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor White 40° to 200°F 398 Nashua 15R438 1 
12 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Brown 40° to 200°F 231 Polyken — 15R475 1 
H 12 mi PECC Rubber Indoor/Outdoor Silver 40° to 200°F 345 Nashua 1Р116 1 
Duct & Repair Tape 4'x6od 2 mil  PECC Rubber Indoor/Outdoor Gray 40^10200"F 2280 - 26UC96 71 
B y 11 mi PECC Rubber — Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°F 398 Nashua 158460 1 
Tapes are high-strength, durable, and have an Light Duty Е " Ж " 

j i 6.5 mil V Rubber ndoor Only ray 40° to 200°F 3903 3M 150919 1 
adhesive on one side that conforms and adheres to 1'x50-yd _ 6.5 ті VCC Rubber ndoor Only Red 40° to 200°F 3903 3M 15C920 1 
uneven surfaces when pressure IS applied. 6.5 mil VE Rubber ndoor on y Yellow 40° to 200°F 3903 3M 152222 1 

б 6.5 mi Vi Rubber ndoor On га! 40° to 200°F 3903 3M 150931 1 
General Purpose Duct Tape—For general, 1W x50yd Ети CC — Rubber — Indoor Only Red — 40910 200°F — 3903 3M 156932 1 
temporary repair and patching, as well as labeling, 1 х60-4  6mil PECC ^ Rubber Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°F 306 = 26VC84 1 
ki d wi lli 6.5 mi VCC Rubber ndoor Only Black 40° to 200°Е 3903 3M 15F770 1 
bie es DA бт Vee Rubber — пао Оп — 6ray ДЮЛЕ — 3903 SM 1882 3 
i i ы, .5 ті ubber ndoor On га ° to 200° 
Transparent Repair Таре—Ғог discreet patch 2"x50-yd 63m VC Rubber Indoor Only Green 40° to 20°F — 3903 3M — 15F773 4 
ing and repair work such as covering a hole in a 65 mi УСС Rubber ndoor On y ped 40. to 200, 3903 3M 15-774 1 
j i i 5 mi ubber ndoor On ite ° to 200° 
window screen, or mending a tear in a tent. 6.5 mi VCC Rubber ndoor Only Yellow 40° to 200°F 3903 3M 15F776 1 
Clean Removal Duct Таре—Таре can be leftin — 279 x25-yd 07пі PA Rubber [робот White 30° to 150°F — Gorilla 499L89 1 
6.5 mi Vi Rubber ndoor On Black 40° to 200°F 3903 3M 15D152 1 
place and exposed to outdoor elements for up to 4°x50-yd 5 mi VCC Rubber ndoor Only Red 40° їо 200°F ^ 3903 3M 150156 1 
six months before removing. For use in applications y 65 mi wr Rubh прас On y White T to 200 F 3003 M ТЫПТЫ 1 
TE 5 mi ubber ndoor On 'ellow ° to 200° 
where temporary but durable taping is needed, Transparent Repair Tape у 
SUCI SS seasonal Weather sealing. Standard Duty 8.2 mi EC Acryli 70 Ti t 10%10 120°F Gorila —30WMOT 1 
* À i a x 9- 2 mi crylic Indoor/Outdoor Тгапѕрагеп ° to 120° — orilla 
UL-Printed Duct Tape—this tape is used in HVAC Light Duty i p 
icati ioi 1 x 5-yd 7 mil EC Rubber Indoor/Outdoor Transparent 4° їо 140°F — Gorilla 45DV43 1 
applications to seal, seam, and join ductwork and 2" x 18d 7 mil PEF Acrylic Indoor/Outdoor Transparent -5° to 140°F = Gorilla 55FJ92 1 
provide evidence that the work is UL-compliant. An xióyi 52m . Vr 3 Rubber  IndoorOnly Transparent -2010140Ғ 10521 — 494820 16 
— fa brise. ean Removal Duct Tape 
Flame Retardant Duct Tape—For use in high Standard Duty 
temperature applications such as sealing ductwork, A x б0-у 15 mi i Rubber moon door Blue i to г 3979 M 15F803 1 
i А iri í n " X 25- 5 mi ubber Indoor/Outdoor ue ° to 200°F 
insulating wiring, and environments that require 2x бөлі 11:5 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Black  40°to 200°F 8979 3M 15Ғ807 1 
flame-retardant materials. 2194; x60-yd 12.1 mil — PECC Rubber Indoor/Outdoor Blue 40° to 200°F 8979 3M 39RW36 1 
r 3%” x 60-yd 11.5 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Blue 40° to 200°F 8979 3M 45FD26 1 
Nuclear Grade Duct Таре--Ғог sealing and 6'x60-yd 12.1 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Blue 40°to 200°F 8979 3M —54EN73 6 
repairing in harsh environments, it resists corro- 12'x60-yd 12.1 mil PECC Rubber ^ Indoor/Outdoor Blue 40° їо 200°F 8979 3M 54Е№1 2 
sion that could result from exposure to harsh ea Таш Tape 
i i 14 mil PECC Rubber — Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F 557 Nashua 10A995 1 
substances found n nuclear power plants, ship 1% x60-yd — 14 mil PECC Rubber _ Indoor/Outdoor Gray 40° to 200°F 557 Nashua 104096 1 
yards, and steel mills. It leaves little or no residue 14 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Silver 40°to 200°F 557 Nashua — 6JD47 1 
after being applied for six months and is useful рана гарталі Duct Таре 
for temporary sealing, insulating, or wrapping 176 x60-yd 11.5mil  PECC Rubber Indoor/Outdoor Silver 40°to 200°F 235 Polyken 350Х90 24 
applications. Light Duty Е : І E 

г А А 3" x 36-yd 7 mil GC Acrylic Indoor/Outdoor White 40° to 275°F 296ҒҢ Polyken — 15R478 1 
Metalized Duct Tape—Metalized coating * PECC = polyethylene coated cloth. CC = cotton cloth. VCC = vinyl coated cloth. РРСС = polypropylene coated cloth. 
blends with ductwork, foil-covered sheathing and EC = ethylene copolymer. PEF = polyethylene film. VF = vinyl film. GC = glass cloth. в 
insulation. | CONTINUED | 
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TAPE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Foil Tape 


«ЕЛШІ 
Nashua | Abittyone Я 
D Neshue D ЕШ 3M roren 


Duct & Repair Tape 


Tape Tape 
Imperial Tape Backing Adhesive Tape Item Pkg. 
Tape WxL Thickness Material* Material — Environment Color Temp.Range Series Brand No. Qty. 
Nuclear Grade Duct Tape 
Heavy Duty 
174" x 60-yd 13 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Red 40° to 200°F 357N Nashua 158437 1 
y 13 mil PECC Rubber ^ Indoor/Outdoor Silver 40° їо 2000: 357М Nashua 158435 1 
Standard Duty PED р D F 
11 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Gray 40° to 200^F 398М Nashua 158443 1 
11 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor White 40° to 200°F 398N Nashua 158444 1 Metalized 
11 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Yellow —— 40° to 200°F 398М Nashua —15R445 1 стале 
176" х 60-уй 11.5mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Red 40*to200?F 8979М 3M 52ND50 24 29WT64 
12 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Black 40° to 200°F 226 Polyken 158471 1 Nuclear Grade 
12 mil PECC Rubber Indoor/Outdoor Red 40° to 200°F 226 Polen — 15R472 1 158435 
12 тії РЕСС Rubber Indoor/Outdoor White 40° to 200°F 226 Polyken — 158473 1 
2'x60-yd 11.5 тії PECC Rubber Indoor/Outdoor ^ Brown 407102000 8979М 3 15Ғ806 1 
Metalized Duct Tape 
Light Duty 
1%" x 120-уї 3.1 mil PPCC Acrylic Indoor/Outdoor Silver -40° to 185°F 3350 3M 29WT64 1 


* PECC = polyethylene coated cloth. CC = cotton cloth. VCC = vinyl coated cloth. PPCC = polypropylene coated cloth. 
EC = ethylene copolymer. PEF = polyethylene film. VF = vinyl film. GC = glass cloth. 


UL-Printed General Purpose Corrosion-Resistant Anti-Vibration Reinforced 
6A068 54ЕМОВ 150569 15С975 150093 
Таре Таре 
INlasimuier . [Тереса Таре Backing Adhesive Temperature Нет Pkg. 
TAPE PRODUCTS 3M POLYKEn ..———. Imperial Таре WxL Thickness Material* Material Range Series — Brand No. Qty. 
F il T UL-Printed Foil Tape 
liver 
.. a EE 
^e In X yt .0 ТІ uminum Cryllc Е to 8 jasnua 
а m ad н " flects light and heat, and it resist: LI — 
e metal backing on foil tape reflects light and heat, and it resists — Silver. К Е " 
p sa hi 1іпх5уа 3.6 mi Aluminum Silicone -65° to 600°F 433 3M 150124 1 
vapor, UV rays, and weathering. It is ИП strength, durable, апа 176 inx 33 76 yd 17 mil Aluminum Rubber -40°to 20°F 360  Polyken 158467 1 
has an adhesive on one side that conforms and adheres to uneven 35mi ^ Aluminum Acrylic — -35° їо 260°Е — 330X Nashua  6JD44 1 
i a : cla Uie d li "n i > Is ductw aN 1%inx50%yd —3.5mil Aluminum Rubber -40°to 200°F 338  Polyken 499L72 1 
surfaces when pressure IS applied. Foil tape seals ductwork an 5mil Aluminum Rubber 409102000: 23022 Nashua 2W500 1 
foil-covered insulation in HVAC applications, and it repairs metal 34 ті Aluminum Arni E to ar 451 M 120120 1 
parts and sheeting in construction and industrial applications. 2 inx 5 yd 46 mi Aluminum — Acrylic — 65*10 30°F — 425 — 3M — 18D118 1 
UL-Printed—Seal d ioi t kin HVAC lica- 7.2 mil Aluminum Acrylic -65° to 300°F 438 3M 150127 1 
JL-Printed—Seals, seams, and joins ductwork in HVAC applica 2inx 60 yd 4.6 mil — Aluminum Acrylic — -65° to 300°F — 425 — 3M B4ENO8 24 
tions and provides evidence that the work is UL-compliant. р 2 Yin x 50 yd 5 mil Aluminum Rubber — 40° 10 200°F 322 Nashua 158466 1 
General Purpose—Seals ductwork and foil-covered insulation 5 9922 eye TS, Аш A TO 260°F 430X — Nashua БА — 1 
in HVAC applications, and it repairs metal parts and sheeting in 2 "віп х 50 ⁄4 yd _ 3.5 тї Aluminum Rubber -40° to 200°F 338 Роукеп 499173 1 
construction and industrial applications. Simi Aluminum — Alc — -6s to 300°F — 491 — 3M SDT 
—fFoi i i i 3 in x5 yd 4.6 mil Aluminum Acrylic -65° to 300°F 425 3M 150116 1 
FSK Foil scrim kraft (FSK) tape features a combined backing 722 Aluminum Acrilic 68° to 300°F — 438 3M — 19D128 1 
of aluminum foil, kraft paper, and fiberglass scrim (lining) that | 3.1 mil Aluminum Acrylic — -65*to 300"F — 431 3M 150122 1 
provides a barrier against vapor. Tape is used for sealing and 4inx5yd ao m Aluminum АСС E 0 UE 422 M 150117 1 
patching FSK ductwork and insulation and provides a finished look Binx5yd 31 mi Aluminum Acrylic EO 207 431 aM 190123 i 
for exposed HVAC systems. o mil uminum crylic_-65° to 300° 
И 5 : | : FSK Foil Tape 
Corrosion-Resistant—Nonmagnetic tape is used in food Silver BOCA —= = а 
i i i i віп X 4 yi mi uminum ubber -40° to 200° lashua 
processing plants or in harsh environments such as marine and 2%einx50 Vyd Bmil Aluminum — Rubber -40°1020Е КК Nashua 6A064 —1 
nuclear facilities. It is useful for patching scratched coatings on раттан Foil Tape 
Ж * liver 
surfaces where corrosion could occur if left exposed. 1 nx 3 уй 1 mil Stainless Sia Anil 30 io Sm To Tapecase 150569 ! 
j=! ion— Е і ІН 2 inx 3 yi ті tainless Stee crylic -30° to 310° apecase 
Anti Vibration Features sound dampening qualities that 3 in x 3 yd 4 mil Stainless Steel — Acrylic -30° to 310?F 170862 Таресаѕе 150571 1 
reduce resonating vibration. It is used in aerospace and automo- i2inx3yd ^ 4mil Stainless Steel Acrylic — -30°to 310°F — TC862 Tapecase 150673 1 
tive applications where vibration could cause excessive noise and Anti-Vibration Foil Tape 
equipment fatigue. ... 2inx5yd 15mi Aluminum Acrylic -25%10 175°F 2552 3M 150975 1 
ASJ—AII surface jacket (ASJ) foil tape has a bleached white TRITUM 
paper backing. It wraps around pipe for a clean white facing that 2%einx50 yd 74ті Aluminum Acrylic -35°to 260°F_ А5) Nashua  6A065 1 
resists extreme heat and provides a barrier against vapor. Used Вааай Foil Таре 
іп HVAC applications to cover exposed pipe systems inside а E inx ЕН yd Ami Aluminum Silicone 3E to 5ГЕ TS Тараз ТЫТ i 
ildi 4 in x 36 y 7.3 mi ilicone -65* to 600° 363 3 5 3 
building. | u | Тїпх5у@ 73mi GCRF Silicone  -65°to600°F 363 3M 156126 1 
Reinforced—Bolstered with glass cloth, it is strong and flexible 1 in x 36 yd ERU Aluminum Scone EM to eoi TS. Tapecase тшо 1 
with abrasion- and heat-resistant properties. Suitable for bundling 2inx5yd 4 mil GCRF Silicone -60° 10 600°F  TC955 Tapecase 180648 1 
items that may be exposed to movement or vibration. It is useful in 73 mi GCRF Silicone -65° to 600°Е — 363 ЗМ 15007 1 
t tive industries f tecti d insulati 2inx 36 vd 4 mil Aluminum Silicone -60° їо 6009: ТС955 Таресаѕе 150643 1 
aerospace and automotive industries ч protecting and insulating y 73mi GORE Silicone -55%10 600*F — 363 3M 150002 1 
high-temperature equipment such as fuel lines. 3 inx5 yd 73mi RF ilicone -65%10 600°F 263 3M 156129 1 
апчетрегашге equipment Suen ds Ше Ines 3in UE d 4 mil Aluminum Silicone -60%10 6009: ТС955 Таресаѕе 150644 1 
y 7.3 mi GCRF Silicone -65° to 600°Е 363 3M 1500944 1 


* GCRF - glass cloth reinforced foil. 
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TAPE Scan. Order. Done. = 
Masking, Gaffer's, Sealing & Foam Tape Details on page A1. 


& intertape 
polymer 
group* 


General Purpose 


Masking Tape 497C19 23M203 Drywalling Outdoor Line Set 
Й Fiberglass 10A411 
= Tan color = Rubber adhesive = Indoor use only GFFA4 
This tape has a stronger adhesive than painter's tape and may leave adhesive А s 
н P М У ; High-Temperature 
residue when removed. It is used for temporary holding, wrapping, marking, Sealing 
and labeling applications. 15С122 
зр “ти 3M 
Imperial Tape Backing Temperature Item Pkg. 5 uM 
Tape WxL Thickness Material Range Series Brand No. Qty. 
5mi Crepe Paper — 50?to 140°F PG500 lpg 23M224 72 = = 
Vinx60yd _ 5mil Crepe Paper 50910 150°F ТС083 — 49701 1 Sealing Cloth & Film Tape 
5.1 mil Crepe Paper Up to 150°F 101+ 3M 19YP47 72 1 М 
ice Grape Paper 50° to 140°F  PG500 ipg 23М205 48 | = Indoor and outdoor use, except High-Temperature Sealing Glass 
yo"5.1 mil Crepe Paper Up to 150°F 101+ ЗМ 10ҮР48 48 No. 6FFA4 is indoor use only Cloth Tape—Tape wraps and seals 
$iinx60yd — 7 mi Kraft Paper 30°to 225°F 70450 — 497639 1 ; ipes in high- 
44 mit CrepePaper — Up to 2009 — 201: зм — 52662 1” | These continuous rolls of tape аге ducts, cables, and pipes in high-heat 
44 mil Сгере Paper  Upto200°F 201% 3M 29WTs2 36 | high-strength, durable, and havean applications such as thermal spray 
1946 in x 60 yd ecu | crepe Paper a SE шағы ipg ALET % adhesive on one side that conforms masking and submerged arc welding. 
. U Ж " = . 
6.3 mil Crepe Paper 5010 200°F PGS ipg 23М218 36 and adheres to uneven surfaces when Outdoor Line Set Film Tape—This 
4.8 mil Crepe Paper — 60*to 150"F — TC106 — 497019 1 pressure is applied. tape is UV- and weather-resistant. Line 
wes Өл, Vies Чот Re — ЕН 1 | Drywalling Fiberglass Mesh Tape— 525 are hoses and Не that connect 
7 mi Kraft Paper ^ 30910225*F  TC450 — 49740 1 It has a light adhesive to keep the tape indoor HVAC equipment to outdoor 
44 mil Crepe Paper (/р102009Ғ 2014 3M 52/63 1 in place while compounds are applied. equipment such as a condenser. 
1¥%inx60yd 4.4 mil Crepe Paper Up to 200°F 201+ 3M 29WT53 24 Н ; ; 
6.3 mil Crepe Paper — 50° 10 200°  PG5 іро 23М219 24 | This tape is used to reinforce sealants 
1lWinx60yd 7mi Kraft Paper | 309102259: 170450 — 49741 1 Such as paint-on mastic іп ductwork 
44 mi Crepe Paper Up to 200°F 201+ 3M 35HX18 1 and joint compounds or mud in drywall 
4.4 mil — Crepe Paper Up to 200°F 2014 3M 29WT54 24 licati 
1a inxeoyd ӨШ! Crepe Paper 50° to 140*F — Р0500 ipg 23М207 24 | applications. 
s уа еті Crepe Paper — 50?to 150°F CP83 Shurtape 22XN45 1 Tape Tape 
5.1 mil — CrepePaper — Upto 150°F 101+ ЗМ 18ҮР51 24 Imperial Tape Backing ^ Adhesive Temperature Item 
6.3 mil Crepe Paper 50° to 200°F PGS lpg 23M203 24 Tape WxL Thickness Material Material Range Series Brand No. 
5 mi Crepe Paper — 50101509: Т0083 — 497015 1 Drywalling Fiberglass Mesh Tape 
2inx60yd 6.3 ті Kraft Paper Up to 325°F TC650 — 497C91 1 White 
7 mi Kraft Paper 30*to225"F ТС450 = 497042 1 1 іпх100у4 9ті Fiberglass Acrylic 50° to 200°Е МЈ 100 Shurtape 6FFA4 
High-Temperature Sealing Glass Cloth Tape 
EI t l ti White 
ec rop a Ing Yeinx 5 yd 5 mil Glass Cloth — Silicone -65? to 450°F 3615 3M 150122 
= 3M Yeinx60yd —5.4mil Glass Cloth — Silicone -65° to 450°F 361 3M 15D056 
Masking Tape iinx5yd Smil Glass Cloth Silicone -65° 10 450° 3615 3M 150123 
А А А ; 2 inx5 yd 5 mil Glass Cloth Silicone -65? to 450°F 3615 3M 150124 
= Lead backing Masking tape is electrically and Outdoor Line Set Film Tape 
» Silver color thermally conductive and protects Black 
= Rubber adhesive surfaces in electroplating applica- tin x60 yd 2.85 mil FOpropylene Acrylic -35° to 210°F 15300 Shurtape 10A411 
= Indoor use only tions. This pliable tape conforms to 
= Temp. range: detailed shapes for masking areas 
ү -60? to 225°F that are not intended for exposure, 
; — and removes cleanly after use. ji 
em 
Tape Item i 
Imperial Tape WxL Thickness Series No. "i Tape WxL е. 
Угіпх5уд 6.5 mi 421 150710 Black 1 in x 85 yd 22/030 
2 6.8 mil 420 15D104 22УС17 1 Winx 55 yd 22NC17 
15D106 9 in x5 yd 6.3 mil 421 15D113 176 in x 54 yd 22/(29 
6.8 mil 420 15D107 2 yis in x 54 
! yd 221С31 
1inx 5 yd ш ^ 15011 4 in x 55 yd 19ҮР90 
Д Ф 
т 6.3 mil 421 1012 | POLYKEN Brown — 
in x 5 yd 68 mi 1 іп x 54 yd 22vC20 
8 mil 420 15D106 Dei 
H ^e in x 54 yd 22VC22 
Residue-Free Fluorescent Green 
= 1 іп x 49 yd 15R497 
Gaffer's Tape Fluorescent Pink 
А 1 іп x 49 yd 15R494 
» Series 4500 = Indoor and outdoor use » Series 510 Ey 
= Black color = Temp. range: 0° to 250°F = 11.5 mil thickness 2 inx 544; 22027 
These continuous rolls of tape have a vinyl foam backing | " Indoor and outdoor use enat Y 
e Нау! = Temp. range: 40° to 200°F Eigen 
that is flexible and conforms to uneven surfaces. The p. range: | 1% in x 54 yd 22VC24 
acrylic adhesive adheres to surfaces when pressure is Gaffer's tape has a heavy, vinyl coated cloth- аг СЕ in x 54 yd 22C23 
applied and provides cushioning, insulates from weather, | backing and does not leave an adhesive as уй 158495 
dampens sound, and absorbs vibration. It сап be used in residue. The rubber adhesive adheres well - Red | 
applications for weather stripping, protecting equipment, to a variety of surfaces, including carpet. It is DAS. ОВ 
and insulating pipes to prevent condensation. water- and heat-resistant, but less conform- White У 
Таре нет able than duct tape. This tape is often used to 1inx55 yd 22VC18 
15D042 Imperial Tape WxL Thickness No. temporarily secure lighting and cables without 1% in x 54 yd 22/019 
Vei А " 1346 i| 
94 in x 5 yd an 150042 | causing surface damage. It is also used Fah -. 220028 
"MR: win 156924 in assembly, manufacturing, construction, 176 in x 49 yd 15R496 
y Жіп 150923 general maintenance and repair. 1 іп x 54 yd 221С21 
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TAPE 
1-800-GRAINGER (472-4643) Painters Tape & Containment Tape 


E << tape | 
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3M [moo [v | азм Preferred Commenter hu 


TRUE TO YOUR WORK 


Painter's Tape 

Continuous rolls of tape cover and protect surfaces Rough Surface—tThis tape has a stronger adhe- 

from exposure to paint, while also creating clean, sive than multi-surface painter's tape and used Multi-Surface 
painted borders and reducing bleed through. on rougher surfaces such as brick, concrete, and 41C898 


Conforms to curves, irregular surfaces and removes stucco. 
cleanly in a single strip without splintering or leaving Delicate Surface—Tape has a lighter adhesive 


adhesive residue. Crepe paper backing, except _ than multi-surface painter's tape. For use on faux 
15F777 is polyethylene film and 410895 is washi, a — finishes, primed wallboard, wallpaper, or one-day- 
type of durable and flexible paper. old, freshly painted surfaces. 


Multi-Surface—For use on smooth or lightly 
textured walls, trim, baseboards, tile, and glass. 


Imperial Tape Tape Adhesive Temperature Item Pkg. - 
Tape WxL Thickness Material Environment Range Series Brand No. Qty. ІШШ ыш. 
Tumeur Painter's Tape "мы timura 
ше 
16 in x 60 yd 5.4 mi Acrylic ndoor/Outdoor Up to 122°F 2090 3M 41C898 1 
1s in x 60 yd 54 mi Acrylic ndoor/Outdoor Up to 122°F 2090 3M 410890 9 
{ in x 60 yd 6.3 mi Rubber ndoor/Outdoor 50° to 200°F 7510 Ability One 56CL13 1 
1 в in x 60 yd 5.4 mi Acrylic Door door Up to 122°F 2090 3 410892 1 
1 7^e in x 60 yd 5.4 mi Acrylic ndoor/Outdoor Up to 122°F 2090 3M 45Е018 6 : 
Tin x 60 id 5.5 mi Rubber ndoor Only 05 to 400°F РТ14 Tapecase 150606 1 Multi-Surface 
176 in x 60 yd 53 mi Rubber ndoor/Outdoor 50° їо 200°F_ CP 027 Shurtape  6FET7 1 497C34 
1% in x 60 yd 5.4 mi Acrylic ndoor/Outdoor Up to 122°F 2090 3M 410894 1 
1 іп x 60 yd 5.4 mi Acrylic ndoor/Outdoor Up to 122°F 2090 3M 41C893 6 
2 in x 60 yd 2 mil Rubber ndoor/Outdoor 60° to 150°F 7510 Ability One 48706507 1 
" 2 in x 60 yd 5.7 mi Rubber ndoor Only 50° to 200°F TC27 — 49734 1 i 
reen 
16s in x 60 yd 6.7 mi Rubber ndoor Only Up to 250°F 401+ 3M 29WT58 24 
1% in x 60 yd 6.7 mi Rubber ndoor Only Up to 250°F 401+ 3M 29WT59 16 
1 75 in x 60 yd 5.7 mi Rubber ndoor/Outdoor 50° to 200°F CF 120 Shurtape 6FET6 1 
1 іп x 60 yd 6.7 mi Rubber ndoor Only Up to 250°F 401+ 3M 52447: 1 | 
1% in x 60 yd 6.7 mi Rubber ndoor Only Up to 250°F 401+ 3M 29WT60 12 
2 %e in x 60 yd 6.7 mi Rubber ndoor Only Up to 250°F 401+ 3M 52JE77 8 
Purple 
3 Te in x 60 yd 7.3 mi Rubber ndoor Only Up to 300°F 5014 3M 402M84 8 Rough Surface 
Tan 
йіп x 60 yd 6.9 mi Rubber ndoor Only 30° to 22556 CP 450 Shurtape 24К206 48 15F777 
Тіп x 60 yd 6.3 mi Rubber ndoor Only Not Rated 7510 AbilityOne 51045 1 
1% in x 60 yd 7.6 mi Rubber ndoor Only Up o 300°F_ 231/231А 3M 54UC22 24 
2 in x 60 yd 6.3 mi Rubber ndoor Only ot Rated 7510 Ability One 51044 1 
Yellow 
176 in x 60 yd 6.3 mi Rubber ndoor Only Up to 225°F 301+ 3M 29WT57 24 
Rough Surface Painter's Tape 
Green 
1% in x 60 yd 6 mil Rubber ndoor Only Up to 120°F 2060 3M 2EAY2 24 
1% in x60 yd 15 mi Rubber ndoor Only Up to 200°F 2060 3M 2EAY4 24 
Red 
1% in x 45 yd 12 mi Rubber Indoor/Outdoor Up to 200°F 5959 3M 15F777 1 
Delicate Surface Painter's Tape 
Purple 7 x 
тарып х60уа 3.8 ті Acrylic ndoor Only Up to 122°F 2080 3M 41C895 1 Delicate Surface 
1% in x 60 yd 3.6 mi Acrylic ndoor Only 50° to 200°F CF 160 Shurtape 104415 1 41C895 


Painter's Tape Dispenser 


Handheld steel dispenser quickly applies painter's tape to large areas to protect 3) 3 М 
trim and borders іп preparation for painting. 
Compatible Minimum Maximum Item 
Core Diameter Tape Width Tape Width Handle Style Color Series No. 
3in 1 vin 2in Clam Shell Gray H128 3EGL1 


Shui | 


Containment Tape 
= Rubber adhesive Double-Sided—This tape has а painter's-tape-grade adhesive on 
Tape helps containment of harmful one side for adhering to wood trim, painted walls, tile, and glass. 
dust and particles in painting, sanding, The other side has a strong adhesive to hold poly sheeting and 
remodeling, mold remediation, and other coverings in place. 
asbestos removal. Single-Sided—tt has a strong adhesive to hold poly sheeting and 
other coverings in place. 
Tape 
Imperial Tape Backing Temperature Item Pkg. 
Tape WxL Thickness Environment Material Range Series No. Qty. 
Double-Sided Containment Tape 
an = | 53ХМ18 40TUO2 
1% in x 25 yd 8.5 mil Indoor Only Crepe Paper 32° to 120°F 05 154 53XM18 1 
Single Side Containment Tape 
liver 
1 іп x 60 yd 10 mil Indoor/Outdoor Polyethylene Coated Cloth 25° to 200°F PC610 40Т002 24 
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TAPE 
Splicing Tape & Specialty Tape 


Polyethylene Splicing 
15C770 


Polyester Splicing 
48UV63 


Polyester Splicing 
2DEB5 


Paper Splicing 
48UV69 


Polypropylene Splicing 
54ENO9 


CONDENSATION 8 
MANABEMENT 


Condensation 
Management Tape 
447V21 


Light Blocking 
15D059 


GRAINGER. 


Riveter's Tape 
2DEE9 


1388 


nn 


Single-Sided Splicing Tape 


This thin, high-strength tape 
joins two materials to increase 
their overall length or to join 


Polyethylen 


designed for 


UV-resistant and is primarily 


Scan. Order. Done. = 


Details on page A1. 
roten С> ЗМ 


Polyester—Extra high-strength to 
withstand rigorous splicing applications 
without peeling or breaking. It is primar- 


e—Tape is 


splicing polyeth- 


two rolls of material together. уІепе film. ily used for splicing in high-speed web 
printing applications. 
Imperial Tape Tape Adhesive Temperature Item Pkg. 
Tape WxL Thickness Material Environment Range Series Brand No. Qty. 
Single-Sided Polyethylene Splicing Tape 
Black 
1 іп x 36 yd 8 mil Rubber Indoor/Outdoor 40710 200°F 827 Polyken 158501 1 
Red 
17/4 in x 60 yd 7.5 mi Rubber ndoor Only 30° to 160°F 133-RED apecase 1560767 1 
y 8 mil Rubber Indoor/Outdoor 40° to 200°F 827 Polyken 15R498 1 
Transparent 
176 in x 36 yd 8 mil Rubber Indoor/Outdoor 40° to 200°F 827 Polyken 100010 1 
White 
1 іп x 36 yd 8 mil Rubber Indoor/Outdoor 40° to 200°F 827 Polyken 15R502 1 
1% in x 60 yd 7.5 mi Rubber ndoor Only 30° to 160°F 1933-М/НІТЕ apecase 1560770 1 
3 in x 5 yd 9 mil Rubber ndoor Only 30° to 160°F $134 apecase 150499 1 
Single-Sided Polyester Splicing Tape 
Black 
1inx72 yd 1.9 mi Acrylic ndoor Only -60% to 300°F 450 3M 48UV60 1 
Blue 
2 in x 72 yd 3.8 mi Silicone ndoor Only Up to 395?F 781 Polyken 49AH94 24 
Red 
2 in x 72 yd 1.9 mi Acrylic ndoor Only -60% to 300°F 450 3M 48UV63 1 
Transparent 
Wi in x 36 yd 44 mi Rubber ndoor Only 40° to 200°F 8901 3M 2DEK2 24 
ite 
1inx72 yd 1.9 mi Acrylic ndoor Only -60° to 300°F 450 3M 48UV62 1 


Double-Sided Splicing Tape 
в Indoor use only 

Tape has a strong adhesive on both sides and a pull- 
away liner to assist with application. The liner can 

be left in place until material is ready to be attached. 
Double-Sided Polyester Film—this tape is extra 
high-strength to withstand rigorous splicing applica- 
tions without peeling or breaking. Primarily used for 
splicing in high-speed web printing applications. 


Double-Sided Paper—tTape is hand-tearable and 
maintains its shape when exposed to changes in 
humidity or temperature. Primarily used for tempo- 
rary holding of parts during the milling process or for 
core starting of papers, foils, films, and fabrics. 


Double-Sided Polypropylene Film—this tape is 
high-strength and UV-resistant. 


Imperial Tape Tape Backing Tape Adhesive Item Pkg. 
Tape WxL Thickness Material Material Temperature Range Series No. Qty. 
Double-Sided Polyester Film Splicing Tape 
Red 
2 in x 36 yd 6.5 mil Polyester Film Acrylic -40° to 149°F 9420 2DEB5 24 
Transparent 
Tin x 36 yd 0.5 mil Polyester Film Acrylic 40° to 250°F 444 54EN55 36 
ЛЕШЕ БЕН Paper Splicing Tape 
e 
1 2 in x 60 yd 1 mil Paper Acrylic -40* to 250°F 469 48UV69 1 
an 
1inx36 yd 6 mil Paper Rubber 40° to 200°F 410M 54EN35 36 
2 in x 36 yd 6 mil Paper Rubber 40° to 200°F 410M 54EN12 24 
Double-Sided Polypropylene Film Splicing Tape 
ite 
{in x 36 yd 9 mil Polyethylene Film Rubber -125° to 150°F 9579 54EN09 36 


Specialty Application Ta 
a Indoor use only 

Condensation Management Tape—This 
film tape reduces condensation formed on 
pipes to minimize the risk of water droplets 
falling and contaminating areas below. For use 
in applications where intermittent high humid- 
ity conditions cause condensation, such as the 
hot cleaning process in food processing facili- 
ties that must maintain a cool environment. 


pe 3M sc 


Light Blocking Tape—tt is designed to block light 
exposure on sensitive materials such as film, graphic art, 
and printing materials. This film tape is primarily used in 
photography and lithography applications. 

Riveter's Tape—This tape holds rivets in place to prevent 
movement during the riveting process. It is zone-coated, 
which means it only has adhesive on the sides of the tape 
and not down the center. The transparent, adhesive-free 
center of the tape provides visibility without leaving residue. 


Imperial Tape Tape Backing Tape Adhesive ltem Pkg. 
Tape WxL Thickness Material Material Temperature Range — Series — Brand No. Qty. 
Condensation Management Tape 
Blue 
{in x 60 yd 11.8 mil Polyethylene Film Rubber 30? to 175°F CMFi 3M 447123 16 
а 2 in x 60 yd 11.8 mil Polyethylene Film Rubber 30? to 175?F CMFi 3M 447/26 8 
е 
Тіп x 60 yd 11.8 mil Polyethylene Film Rubber 30° to 175°F CMFi 3M 447/22 16 
2 in x 60 yd 11.8 mil Polyethylene Film Rubber 30° to 175°F CMFi 3M 447125 8 
Transparent 
1 in x 60 yd 11.8 mil Polyethylene Film Rubber 30° to 175°F CMFi 3M 447121 16 
2іп х 60 yd 11.8 mil Polyethylene Film Rubber 30° to 175°F CMFi 3M 441024 8 
4 in x 60 yd 11.8 mil Polyethylene Film Rubber 30° to 175°F CMFi 3M 447127 4 
Light Blocking Tape 
Black 
1% in x 60 yd 6.5 mil Crepe Paper Rubber 45° to 150°F CP743 Shurtape 24K318 24 
Red 
36 in x 5 yd 24 mil Vinyl Film Rubber Up to 120°F 616 3M 15D059 1 
Yo in x 5 yd 2.4 mil Vinyl Film Rubber Up to 120°F 616 3M 156881 1 
1inx5 yd 24 mil Vinyl Film Rubber Up to 120°F 616 3M 15C035 1 
1inx72 yd 2.4 mil Vinyl Film Rubber Up to 120°F 616 3M 54EN70 36 
Riveter's Tape 
Yellow 
{in x 36 yd 2 mil Polyethylene Film Acrylic 20° to 120°F 695 3M 2DEE9 36 
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TAPE 


High-Temperature Film & Double-Sided VHB Tape 


High-Temperature Film 
Masking Tape & Tape Discs 


= Indoor/Outdoor use Imperial Tape Таре Adhesive Temperature 
А " Tape WxL Thickness Material Range 
These continuous rolls of tape resist High- emperature Polyimide Film Masking Таре 
i rown 
high temperatures and conform to Vs in x 36 yd 2.5 mil Acrylic -20° to 350°F ВА Series apecase 156630 
uneven surfaces. Thin translucent tape ш 1098 2.5 mil Silicone -40° to 500°F В series Tapecase TEST 
i isibili Жіп x 36 yd 2.5 mil ilicone -40° to 500°F B series apecase 150598 
is colored for visibility and removes a Acrylic -20° to 350°F BA Series — Tapecase — 186832 
cleanly from surfaces without sliver- 1inx 36 yd 25 mi Silicone 40; 10 Sor B series Tapecase 156509 
i i i i i .6 mi ilicone -40° to 365° apecase 
Ing or breaking. It E used in masking 2 inx 5 yd 2.5 mi Silicone -40° їо 500°Е В series apecase 1560593 
for powder coating, masking metal 25mi Acrylic -20° to 350°Е ВА Series  Tapecase 15633 
i 2 in x 36 yd 2.5 mil ilicone -40° to 5006 В series apecase 150601 
Surfaces, and solder masking. 3.5 mi Silicone -40%10 500°Е 2B Series — Tapecase 150617 
Polyimide Film Masking Tape— High-Temperature Polyester Film Masking Tape 
msn и на anaes" сии Gap Sen — WERE IRR Ig um 
resistant, WI igher heat and abra- vein x 72 yd .2 mil ilicone p to i 2 
sion resistance than polyester-Dacked —y nery — 33m Silane Upio4ü-t M Senes Tapecase 180868 
masking tape. 1inx72 vd 3.2 mi Silicone Ор їо 400°F 8992 ЗМ 156501 
Е n А y 3.3 mil Silicone Up їо 400°F М Series apecase 156570 
Polyester Film Masking Tape—This ^, т  732mi Silicone Upto 400°F 8992 3M 156502 
tape is flexible with thermal and chemi- y 3.3 mi E icone Up to 4009: М Series apecase TE 
a A 3.2 mi ilicone Up to 400°F 8992 3M 150505 
cal resistance. 4inx 72 yd 3.3 mi Silicone Up to 400°F М Series apecase 156573 
i i Imperial Tape Tape Таре Adhesive Temperature ltem Pkg. 
Polyester Film Masking Tape Shape Diameter Thickness Material Range Series Brand No. Оу. 
CIA. cover and 4 small Hic Tenneratur Polyester Film Masking Tape Discs 
reen 
surfaces, like a screw head, rom 36 in 3.3 mil Silicone Upto 400°F A series Таресаве 150636 250 
unwanted exposure. Their uniform m 32 mi Silicone Up 10 0% 14592 қ aM 186488 250 
shape eliminates the need to trim tape 3 ml ilicone p to 400° series Таресаѕе 
Қ % in 3.3 mil Silicone Upto 400°F Авегев Таресаѕе 150638 250 
to fit a surface or area. 34 in 3.2 mil Silicone Up to 400°F ЮМ 150495 250 
Tin 3.2 mil Silicone Up to 400°F 8992 3M 150486 100 


Double-Sided VHB (Very High Bond) 


Foam Tape & Tape Shapes 


= Acrylic adhesive 
= Indoor and outdoor use, except 1YBZ5 

and 54EN23 are indoor use only 
= Pkg. qty. of 1, except 54EN23 is 9 
Continuous rolls of foam tape have a high-strength, 
double-sided adhesive that forms a permanent, 
long-term bond when applied with pressure. It has 
a pull-away liner to assist with application and 
adheres well to metal, glass, and composites. 


TAPE 


High-Temperature Firm—They have a denser 
construction than conformable foam tape and 
perform best when applied to smooth surfaces, such 
as metal. Suitable for applications such as bonding 
for high-temperature paint processing without the 
use of tools and hardware. 

Transparent Firm—They have a denser construc- 
tion than conformable foam tape and are intended 
for bonding surfaces together such as glass or 

clear resin. This foam tape is used to attach clear 
dispensers or backlit transparent signs to walls 
without the use of tools and hardware. 

Very Conformable—Made of a foam that has more 
conformability than other foam tape. It adheres to 
irregular and mismatched surfaces with a thick 
foam that fills gaps to provide an even adhesive 
base. Used in general industrial applications to 
mount a window on a painted control panel or bond 
a polycarbonate lens over an LCD. 


Tape 
Imperial Tape Backing Temperature 
Tape WxL Thickness Material Range 


рашае VHB High-Temperature Firm Foam Таре 
ray 


i Yi in Polyethylene Foam -31° to 194°F 
inxs yd Ўв in Polyethylene Foam Up to 300°F 

i Yo in Polyethylene Foam -31° to 194°F 
%inxS yd — віп Polyethylene Foam Up to 300°F 
1inx5 yd Vein Polyethylene Foam Up to 300°F 
2inx 5 yd Уз in Polyethylene Foam -31° to 194°F 
iiinx5yd іп Polyethylene Foam -31° to 194°F 
Double-Sided VHB Transparent Firm Foam Tape 
Transparent 

i Ve in Polyethylene Foam -31° to 200°F 
Yeinx 5 yd Vein Polyethylene Foam -31° to 194°F 


Low-Temperature Conformable—Adheres to 
irregular and mismatched surfaces. The thick foam 
fills gaps to provide an even adhesive base. For use 
in low-temperature applications to attach roofing 
parts or bond stiffeners to panels without the use of 
tools and hardware. 


Conformable—Tape adheres to irregular and 
mismatched surfaces with a thick foam that fills 
gaps to provide an even adhesive base. For use in 
general industrial applications to display signs and 
mount wiring ducts or electronic displays without 
the use of tools and hardware. 

Firm—Has a denser construction than conform- 
able foam tape and performs best when applied 
to smooth surfaces. It is used in general industrial 
applications to display signs, mount trim, or attach 
stiffeners to panels without the use of tools and 


Polyester 
Film Tape 
15C567 


Polyimide 
Film Tape 
15C630 


Polyester 
Film Discs 
15C489 


000 


High-Temperature 
Firm 
15C281 


Transparent Very 
Firm Conformable 
15C294 1YBZ5 


hard Low-Temperature Conformable Firm 
агомаге. Conformable 150310 150319 
CONFORMABLE TAPE SHAPES 150358 
a Acrylic adhesive & backing material 
= Gray color Жж. 
= Indoor and outdoor —-- 9 gr 
= Pkg. qty.: 5 же 427 Ж” 
o . Ld КР 4 
Tape shapes eliminate the need to trim tape to cover ed Conformable 
a surface or area. wwe 4 T Tape Shapes 
got of 15C348 
evo 
Tape 
Item Imperial Tape Backing Temperature Item 
Series No. Tape WxL Thickness Material Range Series No. 
34 inx 5 vd Ye in Polyethylene Foam -31° to 200°F 4905 156298 
y Vc in Polyethylene Foam -31° to 194°F 4910 150307 
4646 156281 1inx5yd Үзіп Polyethylene Foam -31° to 200°F 4905 150296 
4611 150278 y Vie in Polyethylene Foam -31° to 194°F 4910 150305 
4646 156285 2 inx 5 yd Yi in Polyethylene Foam -31° to 200°F 4905 150297 
4611 150280 y Vic in Polyethylene Foam -31° to 194°F 4910 150306 
4611 150279 біп x 5 yd Y in Polyethylene Foam -31° to 200°F 4905 156301 
4646 156284 12inxiyd Үсіп Polyethylene Foam -31° to 200°F 4905 156293 
4646 156283 Double-Sided VHB Very Conformable Foam Tape 
Black 
Yinx36yd Vein Acrylic Foam 50° to 300°F 5952 1YBZ5 
4905 150294 Tinx36yd X Vin Acrylic Foam 50° to 300°F 5952 54EN23 
4910 156303 P 
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TAPE Scan. Order. Done. eT 
Double-Sided Film & Carpet Mounting Tape Details on page А1. E 


[ | CONTINUED 


Double-Sided VHB (Very High Tape 
Imperial Tape Backing Temperature А Item 
Bond) Foam Tape & Tape Shapes ЗМ suom. шш Qmm, Ses NO. 


Yo in Acrylic Foam 
Tape Vis in Acrylic Foam 50° to 250°F RP32 150979 
Imperial Tape Backing Temperature Item 2inx 5yd Ув іп Acrylic Foam 50° to 250°F RP45 150980 
ION ONT NN шш m == == 
Double-Sided VHB Low-Temperature Conformable Foam Tape 18 
бгау p ü 352 in Acrylic Foam -31° to 194°F 4991 156401 
D - o m TEE LE E 
; Visi Acrylic F 32° to 200°F 4943F 150362 161 : 
Жіп x 5 yd ж П Acn) 1С Ш 32° 0 200*F 4957 15C390 Yin Acrylic Foam 50° to 250°F RP62 150947 
z Vie in Acrylic Foam 32° to 200°F 4943F 156360 liinx5yd Үсіп Acrylic Foam “31° to 194°F 4936 150327 
linx5yd Ae in Acrylic Foam 32* to 200*F 4957 156388 12 inx 5 yd Vie in Acrylic Foam 60° to 200°F 4941 150333 
7 Ts in Acrylic Foam 32° to 200°F 4943F 156361 35 in Acrylic Foam -31° to 194°F 4991 150398 
2inx5yd —jin Acrylic Foam 32° to 200°F 4957 156389 Double-Sided VHB Firm Foam Tape 
Double-Sided VHB Conformable Foam Tape Black 
Gray = V^ in x 5 yd Yi in Polyester Foam Up to 200°F 4929 150316 
Ye in Acrylic Foam -31° to 194°F 4926 15C310 Vis in Acrylic Foam Up to 200°F 4949 156364 
Tio in Acrylic Foam -31° to 194°F 4936 15325 Vinx ya — ZM Polyester Foam Up to 200°F 4929 19318 
Үз in Acrylic Foam 50° to 250°F RP16 150882 Ув Ш Acrylic Foam Up to 200°F 4949 156366 
YinxSyd — Vein Acrylic Foam 50° to 250°F RP32 150886 tinx5 yd 211 Polyester Foam Up to 200°F 4929 150317 
Vis in Acrylic Foam 50° to 250°F RP45 150888 ` Vis in Acrylic Foam Up to 200°F 4949 156365 
E n aeol ic foam 80, 2 АШЫ teat 130852 mnite Yo in Acrylic Foam 31° to 230°F 4930 150319 
іп crylic Foam -31° to 194% 56397 4? - Е 
Tis in ДЕЙ ic Foam 50° to 250°F RP16 156835 Y& in Acrylic Foam 50° to 200°F 4950 150368 
Ў in Acrylic Foam 50° to 250°F RP25 156837 Yeinx5yd _ sin Acrylic Foam 32° to 200°F 4951 150375 
%1пх18уй Увіп Acrylic Foam 50° to 250°F RP32 150839 Ysin Acrylic Foam 50° to 160°F 4952 150381 
Ўв in Acrylic Foam 50° to 250°F RP45 156841 % in Acrylic Foam 50° to 300°Р 4959 156391 
Ўй їп Acrylic Foam 50° to 250°F RP62 156843 Ye in Acrylic Foam -31° to 230°F 4930 150323 
ЎіпхЗбуї  Yein Acrylic Foam 40° to 300°F 4941 241690 | Yo in Acrylic Foam 50° to 200°F 4950 150372 
М? in Acrylic Foam -31° to 194°F 4926 156314 YinxSyd “Vein Acrylic Foam 32° to 200°F 4951 150379 
Yinx5yd Үріп Acrylic Foam -31° to 194°F 4036 156329 Vin Acrylic Foam 50° to 160°F 4952 156385 
Ve in Acrylic Foam 50° to 250°F RP62 15D048 Vs in Acrylic Foam 50° to 300°F 4959 150395 
Yao in Acrylic Foam 50° to 250°F RP16 15D018 Y in Acrylic Foam -31° to 230°F 4930 150321 
T4» in Acrylic Foam 50° to 250°F RP25 15D019 Y in Acrylic Foam 30° to 200°F 4950 150370 
¥inx18yd Vein Acrylic Foam 50° to 250°F RP32 15D020 linx5yd sin Acrylic Foam 32° to 200°F 4951 150311 
ТЕ Acrylic Е 50° to 250°F RP45 15D021 Ye in Acrylic Foam 50° to 160°F 4952 150383 
wen Acrylic Foam SOP RPE? 150022 win Acrylic Foam 50° to 300°F 4959 156393 
Ya | Acrylic Ғ -31° to 194°F 4926 156312 V in Acrylic Foam -31° to 230°F 4930 150322 
a in Acn) ic Foam 50° o 250°Ё RP16 156936 Yi in Acrylic Foam 50° to 200°F 4950 150371 
182] Acrylic Е 50° to 250°F RP25 156937 2inx5yd Vis іп Acrylic Foam 32° to 200°F 4951 150378 
Gein Acrylic Foam 20°10 80°F d TOS Vis in Acrylic Foam 50° to 160°F 4952 150384 
linx5yd уеп Acrylic Foam 50° to 250°F RP45 156939 Vein Acrylic Foam 50° to 300°F 4959 156394 
Vis in Acrylic Foam 50° to 250°F RP62 156940 Tape Temperature Item 
Vis in Acrylic Foam 60° to 200°F 4941 150334 Imperial Таре WxL — Thickness Product Form Range Series No. 
АШ Acrylic Foam -31? to 194°F 4991 156399 Double-Sided VHB Conformable Foam Tape Shapes 
Y in Acrylic Foam 50° to 250°F RP16 156822 Gray 
T5» in Acrylic Foam 50° to 250°F RP25 156823 linxtin Vis in Square 60° to 200°F 4944 150348 
linx18yd “ein Acrylic Foam 50° to 250°F RP32 150824 linx2 in Yc in Strip 60° to 200°F 4941 156342 
Vein Acrylic Foam 50° to 250°F RP45 156825 Тох іп Vie in Square 60° to 200°F 4941 150347 
Vis in Acrylic Foam 50° to 250°F RP62 156826 2іп dia Vie in Disc 60° to 200°F 4941 156349 


) & intert 
Double-Sided Film Tape ЭМ $e (ог? 


= Acrylic adhesive Repositionable—Adhesive on one side and a light 
General Purpose Film—Adhesive on both sides adhesive on the liner side, they are designed for 
— and a pull-away liner, they are intended for one-time, lightweight items such as labels, paper signs, and 


permanent bonding of materials together or mounting advertisements that need to be moved or replaced 
of light-duty items such as signs, nameplates, or point- frequently. The light adhesive removes cleanly when 


of-purchase (POP) displays. items are repositioned. 
Tape 
Imperial Tape Backing Temperature ltem Pkg. 
Tape WxL Thickness Material Environment Range Series Brand No. Qty. 
Double-Sided General Purpose Film Tape 
General Purpose Transparent 
45K174 V inx5 yd 8.3 mil Polyester-Backed Film Tape Indoor/Outdoor — -10? to 200°F 9088 3M 45K179 1 
Weinx54%yd X 5mil Polyester-Backed Film Tape — Indoor/Outdoor —-10^ to 200°F 9088 3M 54ЕМ04 36 
1inx5 yd 8.3 mil — Polyester-Backed Film Tape — Indoor/Outdoor -10° їо 200°F 9088 3M 45К174 1 
1inx 16 94 yd 5.5 mil — Polyester-Backed Film Tape Indoor Only 65° to 75°F = Ғаѕї Сар 3/775 1 
2іпх5уа 8.3 mi Polyester-Backed Film Tape Indoor/Outdoor — -10? to 200°F 9088 3M 45К175 1 
Repositionable 2inx 16 94 yd 5.5 mil — Polyester-Backed Film Tape Indoor Only 65° to 75°F — FastCap 3WAA1 1 
51sinx60yd 7.9 mil ^ Polyester-Backed Film Tape Indoor/Outdoor Ор їо 355°Е  DCP800A2PW IPG 58М/87 8 
480У66 White 
1inx54 794 yd 10.2 mil Vinyl Film Indoor Only 0° to 158°F 9087 3M 54ЕМ47 18 
Double-Sided Repositionable Film Tape 
Transparent 
1 in x5 yd 3.5 mi Vinyl Film ndoor/Outdoor — 60° to 125°F 665 3M 454518 1 
1 in х 72 yd 2 mil Polyester-Backed Film Tape Indoor Only 65° to 150°F 9415PC 3M 480/66 1 
2 inx5 yd 3.5 mi Vinyl Film ndoor/Outdoor — 60? to 125°F 665 3M 45J519 1 
Double-Sided Carpet - Sh 
- POLYKEn unc 
Mounting Tape utro но 
Se Ed = Rubber adhesive Тһе pull-away liner facilitates easy unwinding and can be left in place until the carpet 
= Indoor only is ready to be attached. It is often used for temporary carpeting of large areas. 
S| Tape 
с желегін. Imperial Tape Backing Item 
Tape WxL Thickness Material Temperature Range Series Brand No. 
Tan 
1inx25 yd 11 mil Cloth 40° to 200°F 105C Polyken 15R469 
11 mil Cloth 40° to 200°F 105C Polyken 16D173 


174 in x 25 4 yd 


11 mil Cloth 35° to 150°F = Polyken 35UX91 
1% in x 36 yd 11 mil Cloth 40° to 200°F 105C Polyken 15R504 
ші 1e in x 25 Va yd 11 mil Cloth 40° to 200°F 105C Polyken 16D174 
i Е 
1% in x 25 1⁄4 yd 13 тії Polyester Coated Cloth 50° to 225°F DF 642 Shurtape 44МҮ42 
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TAPE 
Slick Surface & Preservation Tape 


* 


Silicone-Free 
Slick Surface Film 
15D237 


oe 


Slick Surface 
Glass Cloth 
15D462 


Slick Surface 
Film Tape 
15D221 


азм Preferred Converter 


PTFE & Silicone Slick Surface Tape 


= Silicon adhesive, except 2DEF1 is rubber adhesive 

PTFE (polytetrafluoroethylene) tape provides a smooth anti-stick surface to 
reduce friction between moving parts. It withstands high temperatures for 
covering heated machinery and equipment. It is resistant to chemicals and 
provides clean-adhesive removal and cleanup of substances such as ink. 
Glass Cloth Tape—this tape provides the most heat and abrasion resistance 
of all PTFE film tape. Reinforced glass cloth backing withstands tears, punc- 
tures, and high heat. It is used in applications such as heat sealing and ironing 
equipment, and on high-contact parts such as conveyor rollers and belts. 

Film Tape—Film tape provides higher chemical resistance than glass cloth, and 
removes cleanly after applied. 

Silicone-Free Film Tape—Used for composite bonding and painting applica- 
tions where non-silicone tape is preferred. 


Imperial 


Tape Length 
Imperial 5 yd 36 yd 
Tape Tape Temperature Item Item 
Width Thickness Environment Range Series Brand No. No. 
PTFE Slick Surface Glass Cloth Tape 
Brown 
y 7 mil ndoor/Outdoor _ Ор їо 500°Е 134-5 Таресаѕе — [150462 
1" 3.2 mil ndoor/Outdoor -100° їо 400°F 5451 3M 156448 150903 
6 mil ndoor/Outdoor -100%10 400°F 5453 3M 150455 | 150904 
9" 3.2 mil ndoor/Outdoor -100° їо 400°F 5451 3M 156449 | 150958 
6 mil ndoor/Outdoor -100%10 400°F 5453 3M 150456 | 150959 
Tan 
" 5 mil ndoor/Outdoor Upto 500°F 134-3 Таресаѕе | 15C709 | 150352 
7 mil ndoor/Outdoor Up to 500°F 134-5 Таресаѕе | 150718 150353 
m 5 mil ndoor/Outdoor Upto 500°F 134-3  Tapecase 150715 | 150385 
7 mil ndoor/Outdoor Up to 500°F 134-5 Tapecase_| 150726 150386 
5 mil ndoor/Outdoor Up to 500°F 134-3 Таресавв | 15C714 150417 
2" 7 mil ndoor/Outdoor Up to 500°F 134-5 Таресаѕе | 15C723 | 150418 
12 mi ndoor/Outdoor Up to 500°Е 134-10  Tapecase | 150733 150416 
3" 5 mil ndoor/Outdoor Up to 500°F 134-3 Таресаѕе | 15C716 150450 
7 mil ndoor/Outdoor Up to 500°F 134-5 Таресаѕе | 150724 150451 
6" 12 ті ndoor/Outdoor Ор to 500°Е 134-10 Таресаѕе | 150730) -- 
PTFE Slick Surface Film Tape 
Brown 
T 3.7 mi Indoor Only -65° to 50006: 5490 3M = 1VJT6 
я 2" 3.7 mi Indoor Only -65° to 500°F 5490 3M = 1VJT7 
ray 
үйі 3.7 mi ndoor/Outdoor ^ -65?to 4000: 5490 3M 15D215 | 15D221 
y» 3.7 mi ndoor/Outdoor -65° to 400°F 5490 3M 15D219 | 15D223 
T 37 mi ndoor/Outdoor -65° to 400°F 5480 3M 15D203 | 15C905 
a 6.8 mi ndoor/Outdoor -65° їо 4000: 5481 3M 15D211 150961 
8: 37 mi ndoor/Outdoor -65%10 4000: 5490 3M 15D220 | 15D224 
Silicone-Free PTFE Slick Surface Film Tape 
Brown 
Е Ж 4 mil Indoor Only 40° to 300°F 5498 3M — 2DEF1 
ап 
2" 4 mil ndoor/Outdoor ^40? to 300°F 5498 3M 150237 | 150963 


150269 


Preservation Sealing Tape 


= Tape thickness: 9.5 mil Continuous rolls of tape are often used 

= Polyethylene film backing to seal heavy sheeting or tarp to protect 

= Rubber adhesive and preserve material and equipment 

= Indoor and outdoor use for transportation and storage in marine, 
military, and industrial applications. 


15C971 


Item 
à; Imperial Tape WxL Temperature Range Series No. 
Black 
2 inx 5 yd Up to 170°F 481 150971 
2 in x 36 yd Up to 170°F 481 54EN32 
3inx5 yd Up to 170°F 481 15D054 
White 
3 in x 36 yd Up to 160°F 4811 54EN77 
6 in x 5 yd Up to 170°F 4811 15D269 
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PE Film Tape 
15D189 


PO Film Tape 
15D581 


3M © азм Preferred Converter 


UHMW Slick Surface Film Tape 


» 5-yd. length 

UHMW (ultra-high molecular weight) slick surface film tape is used to limit 
squeaking, rattling, and vibrations produced in applications with heavy moving 
parts or materials. This tape has a liner for die-cutting uniform shapes to fit 
specific applications and is used in aerospace, automotive, printing, and general 
maintenance and repair industries. 

PE Slick Surface—The polyethylene (PE) backing is resistant to abrasions 
and chemicals. It provides clean adhesive removal and cleanup when using 
substances such as ink. It is used on conveyor guard rails, chutes, plates, and 
belts. 

PO Slick Surface—The polyolefin (PO) backing is resistant to abrasions. It is 
used on conveyor guide rails and chutes that require a more durable surface, 
such as glass bottling processing. This tape can also be used on drawers to 
create friction-free movement. 


Imperial Tape 
Tape Tape Adhesive Temperature Item 
Width Thickness Environment Material Range Series Brand No. 
UHMW PE Slick Surface Film Tape 
Transparent 
И 11.7 mil Indoor Only Rubber -30° їо 225°F_ 5423 3M 15D182 
5 mil Indoor/Outdoor ^ Acrylic — -30° їо 225?F 5425 3M 15D189 
3 5 mil Indoor/Outdoor ^ Acrylic -30° to 225°Е 5425 3M 15D191 
e 6.7 mil Indoor Only Rubber — -30*to225?F 5421 3M 15D178 
11.7 mil Indoor Only Rubber -30° to 225°F 5423 3M 15D185 
UHMW PO Slick Surface Film Tape 
Tan 
2" 11.5 mil Indoor/Outdoor ^ Acrylic — -40° to 225°F 2302-10 Tapecase 150581 
Transparent 
1 21.5mil Indoor/Outdoor ^ Acrylic -40° їо 225°F 2302-20 Tapecase 150583 


©, 


General Purpose 
15C772 


азм Preferred Converter 3M 


Surface Protection Film Tape 


= Indoor and outdoor 

These continuous rolls of translucent film tape temporarily protect surfaces. 
This tape has a mild adhesive and removes cleanly after use. 

General Purpose—Protects glass, wood, metal, and plastic surfaces from 
Scuffs, scrapes, and paint exposure. 

UV-Resistant—Protects glass, metal, and painted surfaces that are exposed 
to sunlight. 

Abrasion-Resistant—For applications that need a stronger tape to withstand 
punctures, tearing and erosion. It has a polyester liner to assist in applying the 
tape to surfaces for temporary protection. 


e 


UV-Resistant 
150704 


Abrasion-Resistant 
45K144 


Tape Tape 
Imperial Tape Backing Adhesive Temperature Item 
Tape WxL Thickness Material Material Range Series — Brand No. 


General Purpose Surface Protection Film Tape 


White 

2inx36yd  9mil  Polyethylene Film Silicone 30° to 160°F 5134 Таресаѕе 15C772 
3inx36yd 9ті Polyethylene Film Silicone 30° to 160°F 5134 Таресаѕе 150773 
UV-Resistant Surface Protection Film Tape 

Transparent 

4inx200yd  2mil Polyethylene Film — Acrylic Not Rated UV-PRO Tapecase 150704 
6inx200yd  2mil Polyethylene Film — Acrylic Not Rated | UV-PRO Tapecase 150705 
12inx200yd 2 тії Polyethylene Film — Acrylic Not Rated UV-PRO Tapecase 150706 


Abrasion-Resistant Surface Protection Film Tape 


Transparent 

1 Фіпх5уй 14mil Polyurethane Film — Acrylic 40° to 275°F 8561 3M 45К150 
2inx5yd 14 тії Polyurethane Film Acrylic 40° to 275°Е 8561 3M 45К144 
3inx5yd 14 тї Polyurethane Film Acrylic 40° to 275°Е 8561 3M 45К145 


TAPE 
Double-Sided Foam Tape 


Firm Foam Tape 
49UU23 


Transparent Firm Conformable 
Foam Tape Foam Tape 
45DV48 15C142 


Removable Firm Conformable 
Foam Tape Foam Tape Strip 
15C287 15D099 


Double-Sided Foam 
Tape & Tape Shapes 


These continuous rolls of strong foam tape have a 
double-sided adhesive with a pull-away liner. 


TAPE 

= Tape rolls sold in qty. of 1, except 54EN24 is 9 
Firm—This tape has a denser construction than 
conformable foam tape and performs best when applied 
to smooth surfaces. It is used for mounting heavier items 
where a stronger bond is needed. 

Transparent Firm—Used for bonding transparent 
surfaces together such as glass or clear resin. 
Conformable—tThe thick foam fills gaps in irregular or 
mismatched surfaces, such as tile or brick, to provide an 
even adhesive base for mounting items. Used to mount 
signs, nameplates, and dispensers. 

Removable Firm—This tape has a denser construc- 
tion than conformable foam tape and performs best 
when applied to smooth surfaces. It is used for mounting 
heavier items where a stronger bond is needed. 


TAPE SHAPES 
a Acrylic adhesive, except 51160 is rubber 


Precut shapes eliminate the need to trim tape to cover a 
surface or area. 
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Таре Tape Foam 
Imperial Tape Adhesive ^ Backing 
Таре WxL Thickness Material — Material* 
Double-Sided Firm Foam Tape 
Black 
1inx154 yd Vie in Acrylic Acrylic 
Double-Sided Transparent Firm Foam Tape 
Transparent 
1inx1954yd Yo in Acrylic Acrylic 
1inx4 V yd Me in Rubber Acrylic 
Double-Sided Conformable Foam Tape 
Black 
Vio in Acrylic PUR 
Vo inx5 yd Me in Acrylic PE 
Vie in Acrylic PUR 
А Vo in Acrylic PUR 
minx Syd Ye in Rubber PE 
34 in x 36 yd "Ав in Acrylic PE 
34 in x 72 yd Yo in Acrylic PE 
Ye in Acrylic PUR 
А Vs in Rubber PE 
Tinx5yd Vie in Acrylic PE 
"Ав in Rubber PE 
1inx36 yd Me in Acrylic PE 
1inx72 yd Ye in Acrylic PE 
Yo in Acrylic PE 
А Vs in Rubber PE 
2inxd yd Me in Acrylic PE 
"лв in Rubber PE 
6 inx 5 yd Ye in Acrylic PE 
Tan 
Vio in Acrylic PUR 
А 35 in Acrylic PUR 
Vainx Syd Yein Acrylic PUR 
Yin Acrylic PUR 
Yo in Acrylic PUR 
i 35» in Acrylic PUR 
Иіпх5уй — yn Acrylic PUR 
vin Acrylic PUR 
Ye in Acrylic PUR 
Мі 382 in Acrylic PUR 
“vinx 5 yd Yin Acrylic PUR 
Жіп Acrylic PUR 
34 in x 7 yd Vs in Acrylic PUR 
Ya in x 15 yd Vie in Acrylic PUR 
35 in Acrylic PUR 
1inx5yd Vs in Acrylic PUR 
TA in Acrylic PUR 
Vio in Acrylic PUR 
1%2inx5yd | Yin Acrylic PUR 
Vs in Acrylic PUR 
Үз? in Acrylic PUR 
| ә in Acrylic PUR 
2Inxdyd Vs in Acrylic PUR 
YA in Acrylic PUR 
3 Y2 in Acrylic PUR 
Зїпх5уй уіп — — Acrylic PUR 
4in x5 yd Vs in Acrylic PUR 
White 
а Vio in Rubber PE 
winx syd Vie in Rubber PE 
Ye in Acrylic PE 
А 782 іп Rubber PE 
Vinx Syd Vie in Acrylic PE 
Ye in Rubber PE 
Vo in Acrylic PE 
Ye in Acrylic PUR 
1inx5yd Уә in Rubber PE 
Vie in Acrylic PE 
Ye in Rubber PE 
1 in x36 yd Vie in Acrylic PE 
Ye in Acrylic PE 
2inx5 yd Yo in Rubber PE 
Ysin Rubber PE 
Double-Sided Removable Firm Foam Tape 
Transparent 
Ve in x 4 yd Үз? in Acrylic PE 
Vo in x 27 yd Yo in Acrylic PE 
34 in x 4 yd Vie in Acrylic PE 
34 in x 27 yd Vs in Acrylic PE 
1inx4yd Vo in Acrylic PE 
1 in x27 yd Ye in Acrylic PE 
2inx4yd Yo in Acrylic PE 
біп х4уа Ye in Acrylic PE 
Tape Foam 
Imperial Tape Backing Product 
Таре WxL — Thickness Material* Form 
Double-Sided Firm Foam Tape Shapes 
White 
Зіпх4 in — Vein PE Strip 


Double-Sided Conformable Foam Tape Shapes 
Black 


1 ^in dia "лв in PE Disc 
Tan 
: К Ye in PUR Square 
1їйх1їп Ys in PUR Square 
n ; 380 in PUR Strip 
Tinx3in Ут PUR Strip 


* PUR = polyurethane. PE = polyethylene. 


Temperature 
Environment Range Series 
ndoor/Outdoor 40° to 230°F = 
ndoor/Outdoor 40° to 300°F = 
ndoor/Outdoor 40° to 245°F = 
ndoor/Outdoor Up to 220°F 4052 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4496 
ndoor/Outdoor 50° to 200°F 4056 
ndoor/Outdoor Up to 220°F 4052 
ndoor Only 50° to 158°F 4466 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4496 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4492 
ndoor/Outdoor Up to 220°F 4052 
ndoor Only 50° to 158°F 4462 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4496 
ndoor Only 50° to 158°F 4466 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4496 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4492 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4492 
ndoor Only 50° to 158°F 4462 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4496 
ndoor Only 50° to 158°F 4466 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4492 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4032 
ndoor Only 50° to 220°F 4016 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4008 
ndoor/Outdoor Up to 220°F 4004 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4032 
ndoor Only 50° to 220°F 4016 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4008 
ndoor/Outdoor Up to 220°F 4004 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4032 
ndoor Only 50° to 220°F 4016 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4008 
ndoor/Outdoor Up to 220°F 4004 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4008 
ndoor Only 50° to 220°F 4016 
ndoor Only 50° to 220°F 4016 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4008 
ndoor/Outdoor Up to 220°F 4004 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4032 
ndoor Only 50° to 220°F 4016 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4008 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4032 
ndoor Only 50° to 220°F 4016 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4008 
ndoor/Outdoor Up to 220°F 4004 
ndoor Only 50° to 220°F 4016 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4008 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4008 
ndoor Only 50° to 158°F 4462 
ndoor Only 50° to 158°F 4466 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4492 
ndoor Only 50° to 158°F 4462 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4496 
ndoor Only 50° to 158°F 4466 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4492 
ndoor/Outdoor 50° to 220°F 4032 
ndoor Only 50° to 158°F 4462 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4496 
ndoor Only 50° to 158°F 4466 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4496 
ndoor/Outdoor 50° to 180°F 4492 
ndoor Only 50° to 158°F 4466 
ndoor Only 50° to 158°F 4466 
ndoor/Outdoor 50° to 212°F 4658F 
ndoor/Outdoor 50° to 212°F 4658F 
ndoor/Outdoor 50° to 212°F 4658F 
ndoor/Outdoor 50° to 212°F 4658F 
ndoor/Outdoor 50° to 212°F 4658F 
ndoor/Outdoor 50° to 212°F 4658F 
ndoor/Outdoor 50° to 212°F 4658F 
ndoor/Outdoor 50° to 212°F 4658F 
Temp. 
Range 
(F) Environment Series 
30° to 180° Indoor/Outdoor — Bradyfoam 
20° to 210° Indoor/Outdoor FTC 
50° to 380° Indoor/Outdoor 4026 
50° to 220° Indoor/Outdoor 4008 
50° to 220° Indoor Only 4016 
50° to 220° Indoor/Outdoor 4008 


Find even MORE on Grainger.com® 
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Details on page A1. 
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Item 

Brand No. 
бога 490023 
Gorilla 45/48 
Gorilla 499L92 
3M 150168 
3M 150266 
3M 150174 
3M 150172 
3M 156248 
3M 15D146 
3M 15D144 
3M 156170 
3M 150232 
3M 15270 
3M 156244 
3M 15D145 
3M 15D143 
3M 156260 
3M 156234 
3M 156272 
3M 156246 
3M 156264 
3M 150160 
3M 15C151 
3M 150141 
3M 150134 
3M 150158 
3M 150149 
3M 150139 
3M 150132 
3M 150164 
3M 150155 
3M 150145 
3M 150137 
3M 1ҮВХ5 
3M 1YBX4 
3M 150152 
3M 150142 
3M 150135 
3M 150162 
3M 150153 
3M 150143 
3M 150163 
3M 150154 
3M 150144 
3M 150136 
3M 150156 
3M 150146 
3M 150147 
3M 156230 
3M 156242 
3M 156263 
3M 156236 
3M 156275 
3M 156249 
3M 156259 
3M 156161 
3M 156233 
3M 156271 
3M 156245 
3M 54EN24 
3M 156261 
3M 156239 
3M 156247 
3M 156287 
3M 32GV21 
3M 156291 
3M 32GV22 
3M 150289 
3M 32GV23 
3M 156290 
3M 150292 
Item Pkg. 
Brand No. Qty. 
Brady 5T160 4 
Tapecase 150803 25 
3M 24A742 1000 
3M 15D096 162 
3M 15D099 108 
3M 15D097 108 
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TAPE 


Adhesive Transfer Tape & Dispensers 


Adhesive Transfer Tape 

These continuous rolls consist of a very thin adhesive layer. 
The adhesive is applied to a surface and the pull-away liner 
is removed. The liner protects the adhesive side of a single- 
or double-sided tape until it's ready to be applied. 
Reverse-Wound—This tape is wound onto a roll with the 
adhesive side out. It is designed to be loaded into an adhe- 
sive transfer gun (ATG) dispenser (sold on this page) where 
the adhesive is applied while the liner is pulled away. It is 
used for light-duty mounting in repetitive print and framing 
processes where a uniform application of adhesive is needed. 
General Ригроѕе—Таре does not have a carrier like 
double-sided tape. Adhesive is applied to a surface and the 
pull-away liner is removed. For use on a variety of surfaces 1 
including metal, glass, wood, and paper. It is primarily used 
for light-duty mounting of signs, posters, picture frame mat 


Tapes а Spe 


азм Prefered Converter 


Reverse-Wound 
45AW55 


General Purpose 


boards, and dust covers. 24A663 
Tape 
Imperial Tape Adhesive Temperature Item Pkg. 
Tape WxL Thickness Environment Material Range Series — Brand No. Qty. 
Reverse-Wound Adhesive Transfer Tape 
Densified Kraft Paper Liner ЕЕ _ 
Yo inx 18 yd 5 mi ndoor Only Acrylic -40% to 250°Е АТС 969 3M 1F241 1 
Ye in x 60 yd 2 mil ndoorOnly ^ Acrylic -40° їо 250°Е ATG 924 3M 29МТ17 1 
% in x 36 yd 5 mi ndoorOnly ^ Acrylic -40° їо 250°Е ATG 969 ЗМ 54EN50 48 
Kraft Paper Liner | _ _ 
34 in x 36 yd 2 mil ndoorOnly ^ Acrylic 10° їо 150°Е 154 ATG Ргоїареѕ 45AW55 1 
Poly Coated Kraft Paper Liner 
Yo in x 36 yd 2 mi ndoorOnly ^ Acrylic -40*to 180°Е ATG 928 ЗМ 49H655 12 
General Purpose Adhesive Transfer Tape 
Densified Kraft Paper Liner = 
Yinx10%yd 32mi ndoor Only Rubber 32° to 105°Е T0485 Tapecase 150741 1 
Winx 16 yd 32mi ndoor Only Rubber 32° to 105°Е ТС 485 Tapecase 150740 1 
V in x 60 yd 2 mil ndoor/Outdoor Acrylic -60° to 2500: 465 3M X MEN61 72 
YiinxO9Ayd 16mi ndoorOnly ^ Rubber 32° їо 105°F ТС 485 Tapecase 150743 1 
JAinxi6 yd 32mi ndoorOnly ^ Rubber 32° їо 105°Е ТС 485 Tapecase 150742 1 
Tinx 16 “yd 32mi ndoor Only Rubber 32° to 105°F ТС 485 Таресазе 150738 1 
|! in x СВ ҮЧ 2 mil ndoor/Outdoor Acrylic -60° їо 250°F 465 3M X 54EN13 36 
15 inx6i 2 mil ndoor/Outdoor Acrylic -60° to 250°F 465 ЗМ 24A663 1 
Poly Coated | Kraft Paper Liner в 
34 in x 20 vd 2.3 mil Indoor/Outdoor Acrylic -40° to 400°F 467MP ЗМ 150023 1 
yo "5 mil Indoor/Outdoor Acrylic -40%10 400°Е 468MP ЗМ 150024 1 
1inx20 yd 2.3 mil Indoor/Outdoor Acrylic -40^to400^F 467MP ЗМ 150833 1 
y 5.2 mil [Indoor/Outdoor Acrylic -40° to 400°Е  468MP 3M 150834 1 
2inx20yd  2.3mi| Indoor/Outdoor Acrylic -40%104000- 4674: ЗМ 150048 1 
4inx20yd 2.3 тії Indoor/Outdoor Асгуіс -40° to 400°Е 467МР 3M 150108 1 
6inx20yd 2.3 тії Indoor/Outdoor Acrylic -40° to 400°F 467МР 3M 150246 1 
12 in x 20 vd 2.3 mil Indoor/Outdoor Acrylic -40? to 400°F 467МР 3M 156846 1 
y 5.2 mil Indoor/Outdoor Acrylic -40%10 400°Е 468МР 3M 150848 1 


VHB (Very High Bond) Adhesive 
Transfer Tape & Shapes 


TAPE 

= Acrylic adhesive 

= Poly coated kraft paper liner 
= Indoor and outdoor use 


The adhesive is applied to a surface and the pull-away 
liner is removed, exposing the adhesive for immediate 
bonding. This adhesive transfer tape can replace metal 
fasteners and liquid adhesive for mounting frames, 
metal trim, and stiffeners to panels. 


Tapes & Specialties 


= 1" compatible core dia. 


= Indoor and outdoor use 


boards, and dust covers. 


45AW62 


?t 


Imperial Tape Tape Adhesive 
Tape WxL — Thickness Material 
Glassine Paper Liner 
2mil Acrylic 
12inx12in —5 mil Acrylic 
Poly Coated Kraft 1-12 Liner 
3 mil Acrylic 
5 3 mil Acrylic 
12inx12in — 5.2 mil Acrylic 
67 mil Acrylic SOOM 


Acrylic 300LSE 


Temperature 
Range 


-40° to 350°F 
-40° to 250°F 


-40° to 400°F 
-40° to 400°F 
-40° to 400°F 


-40° to 300°F 


Transfer Tape 


Adhesive Transfer Tape Dispensers 


Adhesive transfer gun (ATG) dispensers are designed for reverse-wound 
adhesive transfer tape (sold on this page), which is tape wound with the 
adhesive side out. The dispenser applies the adhesive while at the same 
time peeling up the liner and threading it back into the dispenser. For use 
in light-duty mounting in repetitive print and framing processes where a 
uniform application of adhesive is needed. 


el Minimum Maximum Item 
tyl Tape Width Tape Width Color Brand No. 
Handheld YA in % in Blue Protapes 45AW62 
Handheld Yin % in Blue 3M 29WR96 
Handheld win Ya in Yellow 3M 1F238 
3M e x. Poly Coated 
x Va К Kraft Paper 
Adhesive Transfer n A 150892 
657 
Tape Squares “% Le | 


These precut shapes consist of a very thin transparent adhesive layer. The 
adhesive is applied to a surface and the pull-away liner is removed. Tape 
performs well on a variety of surfaces including metal, glass, wood, and 
paper. For use on light-duty mounting of signs, posters, picture frame mat 


Item Pkg. 
Series No. Qty. 
9626 24WH08 12 
950 24WG93 6 
467MP 156892 12 
467MP 24W668 12 
468MP 150893 12 
9490LE 24W684 12 
RT 
VN 


Transfer Tape 


These continuous rolls of adhesive transfer tape 24WG10 24609 
have а high-strength transparent adhesive that TAPE SQUARES, STRIPS & DISCS 
forms a permanent, long-term bond when applied „ 2 mil thickness 
with pressure. It is UV- and chemical-resistant. таре shapes eliminate the need to trim tape to cover a 
It consists of a very thin adhesive layer only, and surface or area 
does not have a carrier like double-sided tape. 
2 mil Thickness 5 mil Thickness 10 mil Thickness 
Imperial | Temperature Item  Pkg.| Temperature Item — Pkg.| Temperature ltem Pkg. 
Tape WxL Range Series No. Qty. Range Series No. Qty | Range Series No. Qty. 
VHB Adhesive Transfer Tape ZH Ж a 
Yeinx5 yd |-40° їо 500°F F9460PC 24WG10 8 | -40°to 500°Е F9469PC 24WG18 6 | 50° їо 500°F F9473PC 24WG27 4 Tape Squares 
% in x 5 yd |-40° to 500°F F9460PC 24WG15 6 | -40° to 500°F F9469PC 24WG23 4 | 50° to 500°F F9473PC 24WG32 2 ре эч 
Tinx5 yd |-40° to 500°Е F9460PC 24WG13 4 | -40° to 500°F F9469PC 24WG21 2 | 50° ї0 500°Е F9473PC 24WG30 2 45K693 
2inx5yd |-40° to 500°F Ғ9460РС 24WG14 2 | -40° їо 500°Е F9469PC 24WG22 2 50° їо 500°F F9473PC 24WG31 1 
3inx5yd |-40° to 500°F F9460PC 24WG16 2 | -40°to 500°Е F9469PC 24WG24 1 |50?to500?F F9473PC 24WG33 1 
4inx5 yd |-40° to 500°F F9460PC 24WG17 1 | -40° to 500°F F9469PC 24WG25 1 | 50° to 500°F F9473PC 24WG34 1 
6 in x5 yd |-40° to 500°F F9460PC 24WG09 1 | -40° to 500°F F9469PC 24WG26 1 | 50° to 500°F F9473PC 24WG35 1 
12 in x 5 yd |-40° to 500°F F9460PC 24WG11 1 -40° to 500°F Ғ9469РС 24WG19 1 | 50° to 500°F F9473PC 24WG28 1 Е ; Tape Strips 
Pkg. Qty. Pkg. Qty. , 
5 0 m 5 00 - 45К690 
Imperial Temperature Item Item Imperial Temperature Item Item Tape Discs 
Tape WxL Range Series No. No. Tape WxL Range Series No. No. 45K689 
VHB Adhesive Transfer n Squares VHB Adhesive Transfer Tape Sirs Pkg. Qty. 
Vinx іп -40%10 500 F9460PC | 45K693 | — Yainx2in —-40*to 500°Е Ғ9460Р0 | 45K690 | 45K674 Imperial 5 100 
jAinx?4in —-40*to500?F  F9460PC | 45K705 — Yainx 3i in -40° їо 500?F F9460PC | 45K691 | 45K675 Tape Shape Temperature Item Item 
Tinxtin -40° to 500?F F9460PC | 45K697 Yinx4in -40%10 500°F  F9460PC | 45K692 | 45K676 Diameter Range Series No. No. 
1%inx іп -40° to 500°F F9460PC — 45K673 Jiinx2in ^ -40*to500?F —F9460PC | 45K702 45К678 VHB Adhesive т Tape Discs 
TRinxt біп -40° їо 500°F  F9460PC | 45K688 | — - Yinx sin —-40^to500-F  FO460PC | 45K703 45К679 win -40° to 500°F Ғ9460РС | 45K689 | — 
2inx2in -40° to 500?F Ғ9460РС | 45K699 | 45K677 JAinx4in ^ -40*to 500°F —F9460PC | 45K704 | 45K680 % in -40* 0 5009:  F9460PC | 45K701 = 
Linx 2 in -40° to 500°F — F9460PC | 45K694 | 45K669 Tin -40° to 500°F Ғ9460РС | 45K686 
Linx 3in -40° їо 5004Ғ — F9460PC | 45K695 45К670 1 іп -40° їо 5000: — F9460PC | 45K687 45K684 
1inx4in -40° to 500°Е Ғ9460РС | 45K696 | 45K671 2in -40° to 500°F Ғ9460РС | 45698 | 45K685 
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TAPE 
Hook & Loop & Reclosable Fasteners 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Cut-to-Length Roll 
5GTN7 


Cut-to-Length Retail Pack 
1F215 


Hook-and-Loop Set 
16U728 


@veicro ЗМ 


Dots 
5GTT5 


A aM Pree 2 


Adhesive Hook-and-Loop 


Tape and Shapes 


= Strips of stiff hooks and pliable 


loops engage to form quick- 
fastening attachment 


= VELCRO brand rubber adhesive 


features a strong water-resistant 


closure, excluding retail packs 


HOOK LOOP BLACK WHITE 
BLACK | WHITE | BLACK | WHITE Pkg. | Item Item 
Item | Item | Item Item L W Qty. | No. No. 
L w No. No. No. No. VELCRO Brand Hook-and-Loop Set 
VELCRO Brand Cut-to-Length Rolls Acrylic Adhesive 
Acrylic Adhesive 1 1" 50 | 5JLH2 5JLH3 
ТӨН у" | 5GTN7 | 5GTN5 |5GTN8 | 5GTN6 4" 1 50 | 5JLH4 5JLH5 
ТӨН 9” | 5GTP1 | 5GTN9 | 5GTP2 | 5GTPO 2 E 50 | 5JLH6 5JLH7 
ТӘН %4" | 5GTP5 | 5GTP3 | 5GTP6 | 5GTP4 Rubber Adhesive 
ТӘН 1" |5GTP9 | 5GTP7 |5GTRO | 5GTP8 ж ж 12 | 6PXV4 6PXV3 
75ft 1%" | 5GTR3 | 5GTR1 | 5GTR4 | 5GTR2 Approved Vendor Hook-and-Loop Set 
ТӨН 2" (08955 68955 68956 | G8956 Rubber Adhesive 
ТӨН 4" |08957 G8957 50112 | 5GTTO 1" 1" 100 160728 160729 
Rubber Adhesive 2" T 100 160730 16U733 
75ft 1 | 5JLF7 | —  |5JLF8 — 2 й 200 160731 160734 
ТӨН 2" |BJLF9 | — | 5JLGO — 2 T 400 |16U732 16U735 
Scotchmate Cut-to-Length Rolls 3" 1" 100 |16U736 16U739 
Acrylic Adhesive 3" 1" 200 160737 160740 
150ft 1" | 1F222 | 1F220 | 1F223 | 1F221 3 1 300 |16U738 16U741 
3M Cut-to-Length Rolls 6" T 50 16/742 16U745 
General Purpose Rubher Adhesive 6 T 15 |16U743 16U746 
ist T — — 1606087 — 6 T 150 |16U744 16U747 
BLACK | WHITE 12° 1 25 | 16U748 16U751 
Нет Item 12 1" 50 |16U749 — 
w Brand No. | No. 12 1 75 | — 160753 


Cut-to-Length Rolls, 15 ft Retail Packs 
Rubber Adhesive 


y VELCRO Brand 5JLD8 
ya" Tapecase 16U785 
1° Scotchmate 1F216 
2" VELCRO Brand 5JLE1 
Item 
Dot Dia. Color No. 


VELCRO Brand Dots, Retail Packs 
Rubber Adhesive 


ЕД Beige 5JLD9 
y Black 6PXV7 
ЕДІ White 6PXV6 
LOOP 
Item 
L w Color No. 


3M Fire-Resistant Hook and Loop Rolls 
Rubber Adhesive 


" ДЕ 1. 100 160588 * — 

150 ft 1 Black | 29WR49 |29WR51 » T 100 160595 * — 

3 4 100 160603 * — 

HOOK LOOP 
VELCRO BRAND APPROVED VENDOR VELCRO BRAND 

ACRYLIC ADHESIVE RUBBER ADHESIVE ACRYLIC ADHESIVE 

BLACK WHITE BLACK WHITE BLACK WHITE 
Dot | Item Pkg. | Item Pkg.| Item  Pkg.| ltem  Pkg.| Item Pkg. | Item Pkg. 
Dia. | No. 0, | No. Оо, No. 0, No. бу. No. Qty. | No. Qty. 

Dots 

%' |56ТІ5 1800 5GTT3 1800|16U754 1890 — — | 5GTT6 1800 | 5GTT4 1800 
Yo" |BGTT9 1440 | 5GTT7 1440|16U755 1565 160760 1565 5GTUO 1440 56ТТ8 1440 
9” \5GTU3 1200 56Т01 1200|16U756 1261 160761 1261  5JLC4 1200 |5GTU2 1200 
Зд" |5067 1028 | 5JLC5 1028 160757 1030 160762 1030 5JLC8 1028 | 5JLC6 1028 
7& |5JLD1 900 | 5JLC9 900 | 160758 945 160763 945 5JLD2 900 |5JLDO 900 
1%" |5JLD5 600 | 5JLD3 600 — — — — |5106 600 |5JLD4 600 


3M Hook-and-Loop Set 
Plasticizer Resistant Acrylic Adhesive 


5JLD7 T — t 100 1160586 * 
16U786 2 7 100 160593 * 
1F215 3 T 100 | 16U601 * 


Ive 


5JLEO Premium Performance Acrylic Adhesive 
Pkg T 17 100 |16U591 * — 
Qty. 2" 17 100 | 16U598 * — 
3" 17 100 | 16U606 * = 

General Purpose Rubber Adhesive 
200 T 17-100 |16U587 * — 
100 2" 17 100 | 16U594 * — 
100 3" 17100 | 16U602 * = 
HOOK Medium Tack Synthetic Rubber Adhesi 
Item 1t 17 100 |16U589 * — 
No. 2 17 100 |16U596 * — 
3 1" 100 |16U604 * — 


High Tack Synthetic Rubber Adhesive 


* TapeCase product manufactured from 3M material. 
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3M Dual Lock Interlocking mushroom-shaped stems snap together to provide 
tensile strength strong enough to replace mechanical fasteners. Acrylic adhesive 
backing is suitable for outdoor use. Bond to glass, bare metal, sealed wood, 


vinyl, and polystyrene. Low-profile models are thinner and more flexible. 
Item 
Ww L Adhesive Type Color No. 
Reclosable Fastener Rolls 
Self-Mating 
34 in 150 ft Rubber Adhesive Black 29WR55 
34 in 150 ft Acrylic Adhesive Black 29WR56 
1in 30 fi Acrylic Adhesive Black 160579 * 
1in 301 Acrylic Adhesive Clear 160580 * 
1їп 301 Rubber Adhesive Black 160578 * 
1in 150 ft Acrylic Adhesive Black 6ЈТ53 
1in 150 ft Acrylic Adhesive Clear — 6JT64 
6JT53 Tin 150 ft Rubber Adhesive ^ Black —1YBZ7 
Self-Mating, Low Profile 
1in 30 Acrylic Adhesive Clear 160583 * 
1in 30 fi Acrylic Adhesive Black 160584 * 
Reclosable Fastener Mini-Packs 
Self-Mating 
1in 15f Acrylic Adhesive Clear — 1F219 
BLACK | CLEAR 
Pkg.| Item Item 
Description Adhesive Type Qty. | No. No. 
Reclosable Fastener Shapes 
Square 
1YBZ7 1 in Wx1 in L — Acrylic Ad hesive 100 |16U698 * 160702 * 
1inWx1inL Rubber Adhesive 100 16U590*| — 
Square, Low Profile 
1inWx1inL Acrylic Adhesive 100 |16U708 * 160705 * 
Rectangle 
1inWx2inL Acrylic Adhesive 100 |16U699 * 16U703 * 
1linWxS3inL Acrylic Adhesive 100 |16U701 * 160704“ 
linWx2inL Rubber Adhesive 100 160597 — 
linWxS3inL Rubber Adhesive 100 160605“ — 
Rectangle, Low Profile 
1linWx2inL Acrylic Adhesive 100 |16U709 * 160706 * 
1linWxS3inL Acrylic Adhesive 100 |16U710 * 160707“ 
Dots, Low Profile 
3%" Dia. x /5 ft.L Acrylic Adhesive 1800| — 5JLG1 
v2" Dia. x 75 ft.L Acrylic Adhesive 1440 — 5JLG2 
Ys" Dia. x 75 ft.L Acrylic Adhesive 1028 — 5JLG3 
16U698 7h Dia.x75t.L Acrylic Adhesive 900| — | BJLG4 


* TapeCase product manufactured from 3M material. 
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Nonadhesive Reclosable 
Hook-and-Loop Rolls 


Thin, back-to-back fastener with 1 side covered in 
hooks and the reverse side covered in loops. For 
weather-resistant label, write on loop side. Used 
for cable management. 


BLACK | WHITE | RED | BLUE |ORANGE BLACK 
Item Item Item Item Item Item 
Ww L No. No. No. No. No. w L No. 
VELCRO Brand One Wrap Tape 3M Rolls 
0.5" 75% 5JLE2 - - - - D 
075 75ft БЛЕЗ | 5JLE5 | 5JLE4 | 5JLEG | 5JLE7 А 501 160648 
yr  37ft6in | 5JLH8 | 5JLJÜ | 5JLH9 | 5JLJ1 | 5JLJ2 EA 
, 4 5ft | 160680 
1 75ft 5JLE8 = = = = vs 
1.5" 75 ft 5JLE9 = = = = У”  75ft | 160682 
2 75 ft 5JLFO = — = — 17  75ft 160664 
BLACK | WHITE | RED | BLUE | GREEN 1/2  75ft 160660 
Pkg. Item Item Item | Item | Item 2 208 160666 
W L Qty No. No. No. No. No. 2' 50ft 160668 
VELCRO Brand One Wrap Straps 3' 50 ft | 16U684 
075 8' 45 5JLF1 | 5JLF2 | 5JLF3 | 5JLF4 | 5JLF5 
0.75" 12" 30 5JLFG — — — — 
<2 veicRo' 
Cinching Straps 
Thin, back-to-back, hook-and-loop fastener. 
Reusable high-strength strap has plastic buckle 
and 1⁄4" I.D. grommet. Used for cable management. 
BLACK | ORANGE 
Pkg. Item Item 
W L Qty. No. No. 
Tin 2%in 25 6PXV5 = 
Tin 8 in 10 5JLG7 = 
Tin 12 in 10 5JLG8 = 
5JLG7 Zin 18 in 10 5JLG9 | 38W986 
2 in 24 in 10 5JLHO — 
2 in 25 in 10 = 381/987 
2 in 3ft 10 БИНТ | 38W988 
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PACKAGING & SHIPPING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Rubber, Acrylic & Hot Melt Packaging Tapes 


саре | 


TRUE TO YOUR WORK 


К intertape 
polymer 
group* 
ЧЕР? 


(Scotch! Polypropylene-Backed PVC Natural Rubber-Backed 
36NH82 52CC62 


Standard Rubber Packaging Tapes Clear 


Tan 
Tape is shorter than machine length rubber packaging tape and is used in conjunc- 274826 15F812 
tion with a hand tape dispenser. Colored 
Polypropylene-Backed Tapes—Material is smooth, flexible, and tear-resistant. шысы 


It is commonly used for boxes that are made of recycled material, have been ргеуі- (Scotch! e polymer 
ously used, or have rough surfaces. iid 


PVC Natural Rubber-Backed Tapes—Material is strong, flexible, and resistant to | Standard Hot Melt Packaging Tapes 


heat, chemicals, and abrasion. This tape is quiet when pulled off the roll. Tape instantly sticks to boxes, mailers, and tubes for an immediate seal. It 
Tape Imperial Metric Таре Adhesive SUE cape Item Pkg. | resists tearing, splitting, and ripping and releases quicker off the roll than 

MM LU — Wat trength__Series_Color_Brand — No. Qty. acrylic tape. Material withstands high temperatures and has outstanding 

Light-Duty, for Packages up to 20 Ib. holding power and tensile strength. For use by hand or with a dispenser. 


16mi  2'x1i0-yd 48mmx100m 43071 НР 100 Clear Shurtape 36МН82 


18mi 3"х110-уд 72mmx100m 244071 НР200 Clear Ѕһийаре 520059 ж i i 
Standard-Duty, for Packages from 21 to 45 Ih. Clear Standard Hot Melt Tapes—Clear tape will not yellow. It is commonly 


25mi 3°х110-уд /2mmxi00m  44oz/in 9100 Clear ра 230236 24 | used for sealing white and other colored boxes, tubes, and mailers. 
Нва Таш Prete LEM 46 ozin 1100 Clear pg 23М248 24 | Colored Standard Hot Melt Tapes—tt is commonly used to identify inven- 
"——— 7 tory dates, product codes, and warehouse locations. 
Standard-Duty, for Packages from 21 tud5 The 719 Clear Shurtape 820062 36 | Tan Standard Hot Melt Tapes. Tape blends in with Kraft-colored boxes, 


24mil 1"х72-4 25mmx66m 55 oz/in 681 Clear — Scotch 54ЕМ64 36 mailers, and tubes. 


оо) 


Таре 
Таре Imperial Metric Adhesive Tape Item Pkg. 
Thickness Таре WxL Tape WxL Strength Series Color Brand No. Qty. 
Clear Standard Hot Melt Tapes 
Light-Duty, for Packages up to 20 Ib. 


į intertape 
polymer 
group* 


2inx55yd 48 ттх50 т 9907!  — Clear —  31HJ31 6 
- 2inx55yd 48 ттх50 т 39ozin  — Clear --  31HJ29 36 
Standard Acrylic 2іпх110у4 48mmx100m 320zin 7100 Clear pg 23M238 36 
" 4 2іпх110у4 48mmx100m 39ozin  — Clear --  31HJ32 36 
Packaging Tapes Ew 222. E, 9 18тї Jinx t0yd 48mmx100m 40ozin 371 Clear Scotch 54EN22 36 
А : Е 4 3inx55yd 72ттх50т 39o0z/in — Clear -- 31HJ35 24 
Tape sticks to many surfaces and сап withstand harsh environments such as high 3inxiiüyd 72mmx100m 320zíin 7100 Clear lpg 23M263 24 
humidity and temperature extremes. Tapes fit into a hand or counter dispenser. Зіпх110у4 72mmx100m 39ozin  — Clear —  31HJ36 24 
Standard-Duty, for Packages from 21 to 45 Ih. 
Clear Acrylic—Adhesive and backing will not yellow, and is commonly used for 24 mil 2 inx 11059 B mmx 10 т 45 czin 2071 Clear Scotch 25407 5 
n р i 2 inx yd mm x m oz/in ear Scotch 
sealing white and other colored boxes, tubes, and mailers. 2inx55yd 48mmx50m 40ozin — Clar —  31HM0 36 
М i i i 2inx55yd 48mmx50m 50oz/in 373 Clear Scotch 15F814 1 
Colored Acrylic—Can be used for color coding on boxes, mailers, and tubes. It is 25 mil 2ixiiüyd 48 mmx 100 m 50ozi 373 Clear Scotch 18Е756 — 1 
commonly used to identify inventory dates, product codes, and warehouse locations. 3inx55yd 72mmx50m 50оЛп 373 Clear Scotch 15F750 1 
" DRM. Р Зіпх110у4 72ттх100т 50 ог/іп 373 Clear Scotch 15F763 1 
Tan Acrylic—Tape blends in with Kraft-colored boxes, mailers, and tubes. 2іпх110у4 48 ттх 100m 46oz/in 3073 Clear Scotch 29WR71 36 
Tape 2.6mil 3inx110yd 72 ттх 100 т 46oz/in 3073 Clear Scotch 29WR74 1 
Tape Imperial Metric Adhesive Tape Item Pkg. Зіпх110у4 72mmx100m 460z/n 3073 Clear Scotch 29WR72 24 
Thickness Tape WxL Tape WxL Strength Series Color Brand Мо. Qty. Heavy-Duty, for Packages from 46 to 90 Ib. 
Clear Acrylic Standard Tapes 2.6 mil 2inx110yd 48 ттх 100 т 46 ог/іп 3073 Clear Scotch 29WR73 1 
Light-Duty, for Packages up to 20 Ib. 2inx55yd 48ттх50т 47oz/in — Clear — 31HJ44 6 
2 in x 55 yd 48 ттх50 т  18ozin  — Сіваг —  31HJ46 36 3mil 2inx55yd 48ттх50т 47oz/in — Clear -- 31HJ43 36 
1.8 mil 2іпх110у4 48 ттх 100 т 180z/n | — Clear —  31HJ47 36 3inx55yd 72ттх50т 47oz/in — Clear —  31HJ45 24 
Зіпх110у4 72ттх100т 18071 | — Clear —  31HJ50 24 3.1 mil 2inx55yd 48mmx50m  550zín 375 Clear Scotch 24A626 1 
Standard-Duty, for Packages from 21 to 45 Ib. В 3inx55yd 72 ттх50 т  55ozín 375 Clear Scotch 15Е811 jl 
2 in x 55 yd 48mmx50m  18ozin -- Clear —  31HJ51 36 3.4mil 2inx55yd 48ттх50т  780z/n 355 Clear Scotch 15F752 1 
2inx110yd 48 ттх 100 т 180z/n | — Clear —  31HJ52 36 Colored Standard Hot Melt Tapes 
2 mil 2inx110yd 48 ттх 100 т 38oz/in 311+ Clear 3M  53JU13 36 Standard-Duty, for Packages from 21 to 45 Ih. 
Зіпх110у4 72ттх100т 180zin -- Clear —  31HJ55 24 2inx55yd 48ттх50т 5007іп 373 Blue Scotch 24A635 1 
Зіпх110у4 72 ттх 100 т 38oz/in 311+ Clear 3M — 53JV01 24 25 mi 2inx55yd 48mmx50m 5007іп 373 Green Scotch 24A750 1 
24 mil 2іпх110у4 48ттх100т 17oz/in 400 Clear ipg 23М243 36 2inx55yd 48ттх50т 5007іп 373 Orange Scotch 244708 1 
М Зіпх110у4 72 ттх 100 т 17oz/in 400 Clear lpg 23М244 24 2inx55yd 48 ттх50 т 50 оліп 373 Red Scotch 244633 1 
2 in x 55 yd 48mmx50m 25ozin — Clear —  31HJ57 36 Tan Standard Hot Melt Tapes 
25 mil 2inx110yd 48 ттх 100 т 250z/n -- Clear —  31HJ58 36 Light-Duty, for Packages up to 20 Ib. 
3 in x 55 yd 72ттх50т 250zin -- Clear —  31HJ60 24 18mi 2inx110yd 48mmx100m 39o0z/in  — Tan —  31HJ33 36 
Colored Acrylic Standard Tapes : 3inx55yd 72 ттх50 т 39ozin  — Tan — 319Ј37 24 
Standard-Duty, for Packages from 21 to 45 Ib. Standard-Duty, for Packages from 21 to 45 Ih. 
2 mil 2 in x 60 yd 48mmx55m_  200zin 321 Yellow lpg  23M262 36 25 mi 2inx55yd 48mmx50m 50oz/in 373 Тап Scotch 15F815 1 
2inxílüyd 48ттх100т 20oz/in 321 Green pg  40W659 36 Е 3inx55yd 72 ттх50 т 5007іп 373 Тап Scotch 15F751 1 
Tan Acrylic Standard Tapes Heavy-Duty, for Packages from 46 to 90 Ib. 
Standard-Duty, for Packages from 21 to 45 Ib. 2.1 mi 2inx55yd 48 ттх50 т  55ozín 375 Тап Scotch 15F812 1 
2 mil 2іпх110у4 48ттх100т 18o0zin | — Tan —  31HJ53 36 i 3inx55yd 72 ттх50 т 5507іп 375 Тап Scotch 15F813 1 
= = = К intertape 
Machine Length Clear Acrylic Packaging Tapes Qu 
group Бей 
Tape is longer than standard acrylic pack- Tape = 
i і j i i Tape Imperial Metric Adhesive Item Pkg. 
aging tape. It is for use with machines in Е Thickness Tape WxL Tape WxL Strength Series No. Qty: E 
high-volume applications only, and will not fit Light-Duty, for Packages up to 20 Ib. 


on a hand or counter dispenser. The tape is 1.7 mil  2inx1,000yd 48 ттх914т 1607! 170 494040 6 - 


; 17mi| Зіпх1,000у4 72 ттх914т  160zin 170  494D43 4 
fed through a machine, usually on a conveyor Standard:Duty, for Packages from 21 to 45 Ih. 


line, that applies the length of tape needed 24ті —2inx1000yd  48mmx9i4m  i7ozin 400  23M233 6 494D40 
for the package. It will not yellow. 25mil — 2inx1,000yd 48 ттх914т  21ozin 291 494041 6 
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PACKAGING & SHIPPING 


Tape Machines & Label Dispensers 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


К intertape 
polymer 
V group" 


Machine Length Hot 
Melt Packaging Tapes 


Tape instantly sticks to boxes, mailers, 
and tubes for an immediate seal. It resists 
tearing, splitting, and ripping and releases 
quicker off the roll than acrylic tape. 
Material withstands high temperatures 
and has outstanding holding power and 
tensile strength. For use with case sealer 
machines only, and will not fit on a hand 


^0 


Clear Tan 
16L025 31HJ39 


Clear Machine Length Hot Melt 
Тареѕ—Таре will not yellow. It is 
commonly used for sealing white 
and other colored boxes, tubes, and 
mailers. 


Tan Machine Length Hot Melt 
Tapes—tTape blends in with Kraft- 
colored boxes, mailers, and tubes. 


GSTART 


Standard 
Packaging 
Benchtop Tape 
Machines 


= For 3" dia. core 

Benchtop tape machines, also known as box sealers, apply tape to the top and 
bottom of cardboard cases. They are compact for use on a tabletop and do 

not utilize a conveyor. The tape size needed is preselected by the user. These 
machines are most commonly used for sealing regular slotted containers (RSC). 


Tape Machine 
11Ј978 


Carousel Dispenser 
20XE12 


or counter dispenser. 
Tape 
Tape Imperial Metric Adhesive ltem Pkg. 
Thickness Tape WxL Tape WxL Strength Series — Brand No. Qty. 
Clear Machine Length Hot Melt Tapes 
Light-Duty, for Packages up to 20 Ib. 
2" x 1,000-yd 48 ттх 914 т 3207іП 7100 ipg 23M239 6 
2'x1,000-yd — 48mmx914m 39 oz/in = = 31HJ34 6 
1.8 mil 2" x 1,000-yd 48mmx914m 40 oz/in 371 Scotch 19N729 6 
2'x1,640-yd 48 ттх 1,500 т 40ozin 371 Scotch 161025 6 
3'x 16100 72 mm x 1,500 т 40 oz/in 371 Scotch 20ЕВ6 4 
Standard-Duty, for Packages from 21 to 45 Ib. 
2.2 mil 3' x 1,000-yd 72 пт х914 45 oz/in 372 Scotch 19N728 4 
2.5 mil 2'x1,000-yd — 48mmx914m  50oz/n 373 Scotch — 19N734 6 
Heavy-Duty, for Packages from 46 to 90 Ib. . 
31 mil 2°x1,000-yd — 48mmx914m 55 oz/in 375 Scotch 19М730 6 
s 3' x 1,000-yd 72ттх 914 т 55 oz/in 375 3M 2DEE4 4 
Tan Machine Length Hot Melt Tapes 
Light-Duty, for Packages up to 20 Ih. 
1.8 mil 3' x 1,000-yd 72mmx914m 39 oz/in = — 31HJ39 4 


Bag Sealing Tapes 


азм Preferred Converter 


= 3$" tape width 
= 24 mil tape thickness 
= UPVC backing material 


Tapes are a method of sealing poly 
bags. The tape is most commonly 
used with open-ended poly bags. 


Tape 
Tape Tape Adhesive Item 
Color Length Strength Brand No. 
Blue 180 yd 25 oz/in — 8TUFO 
Clear 72yd 15 oz/in Tapecase 15D729 
Fluorescent Orange 72 yd 15 oz/in Tapecase 15D730 
Green 72 yd 15 oz/in Tapecase 150731 
Green 180 yd 25 oz/in = 8VZF1 
Red 72 yd 15 oz/in Таресаѕе 150734 
Red 180 yd 25 oz/in = 9LHM5 
White 72 yd 15 oz/in Tapecase 150736 9LHM5 
White 180 yd 25 oz/in — 9LHK1 
Yellow 72 yd 15 oz/in Tapecase 15D737 
" % қ 
€3START | ар MASTER 
Manual Packaging 2% 
Label Applicators є 
= з 
& Dispensers Applicator EN 
Label Applicators—Dispense and apply 11J895 е 


labels to packages ог products. They 
provide consistent label placement in 
high-volume, repetitive labeling tasks. 


Label Dispensers—Peel away the 
label from its backing as the label is 
dispensed. They are used in small- to 
medium-volume labeling tasks. 


Dispenser 
119933 


For For 
Max. Max. Label 
Overall Overall Roll Label Dispenser Mfr. Item 

Label Applicator Type Height Length Dia. Width Style Brand Моде! No. 
Lahel Applicators 
Counter 
Bottle-Label-Applicator 101916" 2217 ^ 12' 677 Single-Tier Start Int. LABO1 11,892 
Handheld 
General-Label-Applicator 4%" 11%" 31976" 2%" Handheld Start Int. LAP65-60 11J895 
General-Label-Applicator 4%" 117" 37e" 32752" Handheld Start Int. LAP65-100 11,893 
Holds For Max. Label 
Number Overall Overall ForMax. Label Dispenser Mfr. Item 
of Rolls Height Length Roll Dia. Width Style Brand Model No. 
Label Dispensers 
Mounted 

8 237" 207" e 19" Two Tier Labelmaster LDM2050F 357137 
Table-Top 

3 T 8%" 6" 6" Manual ^ Start Int. SL9506 112931 

5 T 14%" 6" 12" Manual Start Int. SL9512 111932 

7 T 2094" 6 18" Manual Start Int. 519518 11J933 
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Find even MORE on Grainger.com? 


For Maximum _ For Maximum Mfr. Item 
Tape Width Tape Roll Diameter Includes Model No. 
Tape Machines 
For Filament, Masking, Packing, Polypropylene 
ЛЕ 538 Power Adapter ZCMO0800-WT — 11976 
T T Silicone Oil ZCM1000B 11,079 
2" T m Sind Core Holder, ZCM2200B 11K002 
" " -in-1 core holder, Safety 
2 7 Guard, Silicone Oil ZCM1000NM 11,984 
Electric Tape Dispenser 
2 7" (zcM1100), Product Manual, ZCM1100 11J988 
Safety Guard, Silicone Oil 
2 T Silicone Oil 70М1000 111078 
2° 9 Silicone Oil TDA080-LR 112954 
ЗИ" 9" Silicone Oil Т0А080 113951 
For Glass Cloth Tape 
2" Silicone Oil ZCM1000C 11/980 
Tape Carousel Dispenser 
For Polyimide Tape 
1 5 Universal Core TDA025B 20XE12 
For Maximum Mfr. Item 
Material Tape Roll Diameter Model No. 
External Tape Dispenser Stand 
Plastic, Steel 20" TDSTANDO3 111970 
CS START 
Bag Sealing Tape CA 
Dispensers 


= For 3" core dia. 

Dispensers mount to a countertop, bench, 
or workstation. The dispenser is used to 
place tape around the bundled end of a 
bag. It automatically measures and cuts 
tape when the bag is inserted. The seal 
eliminates the need for twist tying. 


Ф 


Mfr. Item 
For Tape Width Material H Ww L Model No. 
y Metal 6 27%" 8и" SL7605K 11J928 
yr Stainless-Steel 6 278 87" 517606 11J929 
y Metal 87" ж 10" SL7808K 11J930 
% м. 
аит МА 
ЕІ t : P k " 27 Dispenser 
y 11J909 
есігіс Packaging ig 


Label Dispensers 


Label Dispensers—Automatically dispense 
packaging labels and peel away the label 
from its backing as the label is dispensed 
for efficient package labeling. They keep the 
labels organized and ready for use when 
labeling packages and shipping containers. 


XT 


Label Rewinders—Automatically rewind 
liner scrap and remove paper, vinyl, and 
polyester from liner. They unwind and rewind 
labels for proper orientation. They roll labels 


onto a roll core as they are dispensed from a Rewinder 
thermal transfer printer or reel. 11J922 
For Max. 
Overall Overall Overall Label For Max. Mfr. Item 
Length Depth Height Width Roll Dia. Voltage Model No. 
Label Dispensers 
1016" 10544 14%" 4%" 12" 110/115V AC, 2.5A 60Hz 106050  11J909 
lo 1394 149 T 12" 110/115V AC, 2.5А 60Hz LDX6050  11J911 
141%; 11574" 101%; 5* 12" 110/115V AC, 2.5A 60Hz 108050  11J910 
141982" 142%)” 101957 8 12" 110/115V AC, 2.5А 60Hz LDX8050 11J912 
Label Rewinders — 
" D " " " w/universal 
7 676 102%; 2174 7% Transformer 103000 390142 
Л — 10 4v 9'-(251mm) 120V AC LR4500 11J922 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Pistol Handle 
40TU25 
(tape not 
included) 


5ш ОШ SM 
MARSH 


EZZ] Marsh Shipping Supply Co., LLC 


- Ф" 
€S START Вов. 


F үз 
r 
Tabletop 


4HY25 


Standard Packaging Tape Dispensers 
Handheld—Tape dispensers hold a roll of self-adhesive packaging tape and 
have a handle for applying the desired length of tape to packages. 3EGL7 and 
3EGL8 feature an innovative taperoll loading that enables "Low Noise." Ribbed 
Handle items feature an adjustable brake that controls tape unwind and elimi- 
nates wrinkling. 


Tabletop—tape dispensers sit on top of countertops, benches, and packaging 
tables. The desired length of tape is pulled through the cutting blade and applied 
to a shipping package or container. 4HY25—Has a coated steel frame, replace- 
able serrated blade, and rubber bottom to prevent slipping. 2 mounting holes for 
securing to work surface. 3FKN8—Features a weighted design for stability on 
flat work surfaces. 52JH82—Features a non-skid base. 


Dispenser For Maximum For Tape For Maximum Item 
Strength Rating Tape Width Core Diameter Tape Roll Diameter — Color Brand No. 
Handheld Packaging Tape Dispensers 
Pistol Handle 

2" 2 5%" Gray, Red —  52WX72 
Light 2" 3" 5%" Blue, White — — 3JXW7 
EX 3 5” Blue Shurtape 40TU25 
3 3 5” Gray —  52WX73 
1 3" 5” Black 3M 2A671 
2" ЕН 5%" Gray Scotch 3EGL3 
2 3" 5%" Gray, Tan Scotch 3EGL2 
Heavy 2" 3 5%" Red Scotch 29WR63 
2 3 5%" Tan Scotch 3EGL7 
3" 3" БИ" Тап Scotch 3EGL8 
3" 3 бу" Gray — Shurtape 407027 
Ribbed Handle 
Heavy 2" 3 аж Gray Scotch 3FKN6 
2 3" 4% Gray Scotch  3KT68 
For 
Tape 
For Maximum Core For Maximum Item 
Tape Width Diameter Tape Roll Diameter Color Brand No. 
Tabletop Packaging Tape Dispensers 
1" 3 11 Blue 3M 3EGL4 
3 5” Blue Marsh 4HY25 
2 3 6" Blue _ Start International 11J925 
3 6%" Tan Scotch 3FKN8 
3 11" Gray 3M 3EGL5 
3 5" Blue Marsh 52JH82 
3" ЕН 6 Blue Start International 11,926 
3 TW Gray Better Pack 1UXP9 
4" ЕН 6" Blue _ Start International 110927 
Standard Tamper- 
Evident Tapes 


Used with a hand tape dispenser, tape is designed to 
stop the theft of valuable goods. Once the tape strip 
is opened or removed, a hidden message alerts the 
user that contents may have been tampered with. 


Security Tape. If Word 
"Opened" Appears, 
Check Contents. 


38UZ38 
Tape 

Tape Imperial Tape Tensile Item Pkg. 
Thickness Таре WxL Metric Таре WxL — Color — Strength Brand No. Qty. 
Check Seal Before Accepting, Min. Temp.: 40°F, Max. Temp.: 80°F 

19mil 2inx110yd 48 ттх 100 mm Сіваг 22 Ib-in Scotch 24A756 1 
If Seal Has Been Broken, Check Contents, Min. Temp.: -20*F, Max. Temp.: 150*F 

25mil 2inx110yd 48mmx100m Blue 33 Ib-in — 497409 36 
Sealed For Your Protection, Min. Temp.: -20°F, Max. Temp.: 150°F 

19mil  2inx55yd 50.8 ттх 50.29 т White 26 Ib-in Tapecase 150760 1 


Secure T.R.A.C., Min. Temp.: -65°F, Max. Temp.: 180°F 


PACKAGING & SHIPPING 


Packaging Tape Dispensers, Tamper-Evident & Strapping Tapes 


de SHIPPING 


pnt 


AbilityOne. 
ET 


Standard Duty 
Packaging Tape 
& Dispenser 
Combo Packs 


= Clear color 


Packaging tape and dispenser packs include combinations of tape rolls 
and dispensers, eliminating the need to purchase a dispenser separately. 


493V55 


Tape 
Tape Imperial Metric Adhesive Item Pkg. 
Thickness Tape WxL Tape WxL Strength Brand No. Qty. 
1.9 mil 1.88inx22yd 48 ттх20 т  45oz/n Ability Опе 493155 1 
3.1 mil 2inx55yd 38 ттх50 т 55 oz/in Scotch 3W660 1 
3.1 mil 2inx55yd 38 ттх50 т 55 oz/in Scotch 3W661 4 


Light-Duty 
23M279 


EX intertape 

i polymer 
3M L5) group" 
Strapping Tapes 


Strapping tape is fiberglass-reinforced and has high tensile strength and good 
tear resistance. It is moisture- and solvent-resistant and will not delaminate, 
split, or crack. It's commonly used on pallets and features a polypropylene tape 
backing material. 


Standard-Duty 
23M272 


Heavy-Duty 
29WTO5 


Light-Duty—Used for light-duty applications such as strapping tubes together. 


Standard-Duty—An economical alternative to plastic or metal strapping for 
strapping heavy boxes together. 


Heavy-Duty—Strongest option for palletizing, bundling, and sealing cartons for 


heavy items such as metal pipes. 
Tape Min. Tape Max. Tape 
Tape Tensile Performance Performance Tape Item Pkg. 
Tape WxL Thickness Strength Temp. Temp. Color Brand No. Qty. 
Light-Duty, for Packages up to 20 Ib. 
0.25'x180-ft 4ті 100 Ib/in 40 °F 80 °F Clear ЗМ  2DED1 96 
0.5" Х180- 4ті 110 Ib/in Not Rated Not Rated — Clear pg 23М278 72 
0.5" Х180- 4.5 mil 100 Ib/in -10%Ғ 150 °F White — 494K12 72 
0.75" x 180-й 4ті 100 Ib/in 40 °F 80 °F Clear ЗМ ЗҮТҮ7 48 
0.75" x 180-ft 4.5 mil — 100 Ib/in -10 °F 150 °F White — 494К13 48 
1" x 180-ft 4mi 110 Ib/in Not Rated Not Rated — Clear pg  23M270 36 
1'x180-t — 45 mil 100 Ib/in -10 °F 150 °F White —  494K14 36 
2" x 180-ft 4 mi 100 Ib/in 40 °F 80 °F Clear ЗМ 158520 1 
2" x 180-ft — 45 mil 100 Ib/in -10 °F 150 °F White — 494K16 24 
3" x 180-ft 4mi 100 Ib/in 40 °F 80 °F Clear ЗМ 54ЕМ20 12 
3" x 180-ft 4 mi 110 Ib/in Not Rated Not Rated ^ Clear pg  23M279 16 
Standard-Duty, for Packages from 21 to 45 Ib. 
0.75" x 180-ft_ 4.4 mil — 175 Ib/in Not Rated Not Rated — Clear pg 23М272 48 
2'x180-ft — 4.4 mil 175ІМіп Мої Rated Not Rated Clear Іру 23M274 24 
Heavy-Duty, for Packages from 46 to 90 Ib. 
0.5" x 180-й  8mi 600 Ib/in 30 °F Not Rated Black Scotch 29WT11 72 
0.5" x 180-й 8 mi 600 Ib/in 30 °F Not Rated Clear Scotch 29WT12 72 
0.75" x 180-ft 6.2 mil — 350 Ib/in Not Rated Not Rated — Clear pg 23М275 48 
0.75" x 180-ft 7.7 mil — 270 Ib/in 30 °F Not Rated Clear Scotch 29WT05 48 
1'x180-ft 6.2 mil 350 Ib/in Not Rated Not Rated — Clear pg 23M276 36 
1"x 180-f — 7.7 mil — 270 Ib/in 30 °F Not Rated Clear Scotch 29WT06 36 
2'x180-ft 62ті! — 350 Ib/in Not Rated Not Rated Clear pg 23М277 24 
2'x180-ft — 7.7 mil — 270 Ib/in 30 °F Not Rated Clear Scotch 29WT07 24 


= ж 
Strapping Tape Dispensers 


2 mil 1іпх60у4 — 2.54cm x 55m Red Not Rated Novavision Inc 166849 1 
2 mil 1inx60yd —5.08cm x 55m Red Not Rated Novavision Inc 166846 1 
2mil 1inx60yd 5.08стх55т Blue Not Rated Novavision Inc 16G847 1 
2 mil 1іпх60у4 5.08cmx 55m Green Not Rated Novavision Inc 16G848 1 
Security, Min. Temp.: -20°F, Max. Temp.: 150°F 
1.9 mil 2inx55 yd 50.8 ттх 50.29 т Blue 26 Ib-in Tapecase 150745 1 
25mi| 2inx110yd 48mmx100m Black 33 Ib-in — 492407 36 


Security Tape. If Word " 


"Opened" Appears, Check Contents., 


Min. Temp.: -40*F, Max. Temp.: 200°F 


= For 3" dia. tape core 
Plastic dispensers prevent tape from 


Sticking to itself or to the user's fingers. 


2mil 2inx60yd 0.051 тх 54.9 т Red 20 Ib-in 
Stretch Wrap Secure, Min. Temp.: -40°F, Max. Temp.: 200°F 

2 mil 1inx55yd 0.025 mx 76.2 т Red 20 Ib-in 
Tamper Evident Tape, Min. Temp.: -20°F, Max. Temp.: 150°F 

25mi 2inx110yd 48 ттх 100 т Red 33 Ib-in — 


Novavision Inc 38UZ38 1 


Novavision Inc 380737 1 
492405 36 
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For Maximum For Maximum Item 
Tape Width Tape Roll Diameter No. 
Ya" 57" 24A813 
1 5%" 29WR66 29WR66 
1: 6%" 29WR65 (tape not included) 
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PACKAGING & SHIPPING Scan. Order. Done. 
Water-Activated Tape, Tape Machines & Packaging Tables Details on page A1. 


Imperial Tape Tape Tensile Tape Roll Таре Item Pkg. 


Tape WxL Metric Tape WxL Thickness trength Diameter — Color No. Qty. 
Light-Duty, for Securing Packages up to 40 Ib. Ex 
2W'x600-t — 635 mmx1829m 6.1 mil 45 Ib/in 2%" Kraft 23M281 12 
: 234" x 450-ft 70 mm x 137 m 5.5 mil 66 Ib/in 234" Kraft 23М290 10 
CENTRAL 2%! x 450-ft 72 mm x 121.9 m 5.8 mil 70 Ib/in 291" White 23М297 10 
----------- 234" x 450-ft 72 mm x 137.2 m 5.8 mil 70 Ib/in 291" Kraft 23М284 10 
2 298 x 450-ft 72 mmx 1372 m 6.3 mil 74 Ib/in 234 Kraft 23M291 10 
Water-Activated Jx3/5-t  762mmxi372m &4mi  74lb/in т Kraft 23M285 8 
3" x 450-ft 762mmx1372m 6.4 ті 74 Ib/in Eu Kraft 23M294 10 
Kraft Ta es Kraft White Standard-Duty, for Securing Packages up to 60 Ib. Ey. 
p ЗЛЕ J62 mmx132m бї —30 bn — —3— Кай 23203 —10 
А i : "x 450- .2 mmx 137.2 m .5 mi in " raft 
Water-activated Kraft tape, also known as reinforced tape, is run 3x 4504 762 mmx 1372 m 7 mii 83 Ib/in y White 23288 10 
through a tape machine that applies water, activating the glue on the 3' x 375-ft 76.2 mm x 114.3 m 7 mil 83 Ib/in 3 Kraft 23M295 8 
i ; i i iffi 3" x 450-ft 76.2 mm x 137.2 m 7 mil 83 Ib/in 3 Kraft 23М296 10 
tape. It is made of reinforced fiberglass strings that are difficult to tear Heavy-Duty, for Securing Packages up to 100 Ih. 


apart. A box cutter or utility knife is required to cut the tape. 3° x 400-ft 762mmx1219m 10.5 mil 92 Ib/in 3" Kraft 23M286 10 


BETTER MARSH’ 


PACKAGES; inc. "as Shipping Supp Co, LLC 


Water-Activated Manual 


£u = 
ж ф КгаН Таре Масһіпев 
Machines automatically apply water to Kraft tape, activating 
- the tape's glue. They include a dial for manual selection of 
~ tape length and a lever for dispensing the tape. Commonly 
3TJJ2 1UXP7 1UXP8 used for low-volume Kraft tape applications. 
For Maximum Tape 
For Maximum Tape Roll Dispensing Water Bottle Mfr. Item 
Tape Width Diameter Length Machine LxWxH Capacity Color Material Includes Heater Brand Model No. 
Ty" 5 4"to 8" 14°x 5x7" — White Plastic No Better Pack TS404 3TJJ2 
TW 4'to 30" 19% x 912 x 127" 44 fl oz Gray Steel No Better Pack BP333Plus 1UXP7 
y TV 4" to 30" 19/2 x 9 x 12V 44 fl oz Gray Steel Yes Better Pack BP333PLWHT ^ 1UXP8 
9 5'to 72" 18% x 10% x 13%" 70 fl oz Black Metal, Plastic No Marsh TDH 6CA10 
9 5'to 72" 18% x 107 x 13%" 70 fl oz Black Metal, Plastic Yes Marsh TDH110 6CA11 


*'BETTER MARSH’ 


PACKAGES; пс. sash stoping русо. ис 


Water-Activated Electric 
Kraft Tape Machines 


Machines automatically apply water to Kraft tape, 
activating the tape's glue. They require the push of a 


STIA button to select the desired tape length. No dials or 
levers are necessary. This method requires less strain 
6BY99 1UXP5 for the user than a manual Kraft tape machine. 
For For Maximum Tape Programmable 
Maximum Tape Roll Dispensing Dispensing Water Bottle Mfr. Item 
Tape Width Diameter Length — Machine LxWxH Patterns Voltage Capacity — Color Material Brand Model No. 
Тү” 61045. 18х12х10/” Мо 115V АС 44 fl oz Gra ABS Plastic, Steel Better Pack ВР500 — 3TJH9 
E 9 571090 19х10х12 Мо 110/ АС 70 fl oz Blac Metal, Plastic Marsh TDE110 6ВҮ99 
10" 6'to 45" 20x 12% х 12" No 115V AC 64 fl oz Gray ABS Plastic, Cold Rolled Steel, Zinc Plating Better Раск BP555es  1UXP4 
10" 61045: 20х 12% x 12" Yes 115V AC 64 fl oz Gray ABS Plastic, Cold Rolled Steel, Zinc Plating Better Раск BP555eSA TUXP5 
4 TW 6't045' 21х10%х9/” No 115V AC 64 fl oz Gray ABS Plastic, Cold Rolled Steel Better Pack BP755eS 3TJJ1 
Overall Weight Item 
LxWxH Cap. Tabletop Finish Color Brand No. 
Laminate-Top 
30'x60' 1,200 Ib HPP Laminate Coating Gray BenchPro 33RJ67 
x86"  5,000Ib HPP Laminate Coating Blue ВепсһРго 33RJ73 
30"x 72" 1,200 1b HPP Laminate Coating Gray BenchPro 33RJ68 
x86" 5,000 Ib HPP Laminate Coating Blue BenchPro 33RJ74 
36° х 72" 1,200 1b HPP Laminate Coating Gray BenchPro 33RJ69 
x86" 5,000 lb HPP Laminate Coating Blue BenchPro 33RJ75 
60" x 34" 75016 ESD Laminate Gray Pro-Line 33VC40 
x 84" 750 Ib Plastic Laminate Gray Pro-Line 33VC39 
60° x 34" 75016 ESD Laminate Gray Pro-Line 4CXX2 
_x 90" 750 Ib Plastic Laminate Gray Pro-Line 4CXW9 
72'x 34" 75016 ESD Laminate Gray Pro-Line 33VC44 
x 84" 75016 Plastic Laminate Gray Pro-Line 33VC43 
72'x 34" 75016 ESD Laminate Gray Pro-Line 4СХХ8 
T к ы x90 750 Ib Plastic Laminate Gray Pro-Line 4CXX6 
BENCHPRO Particle Boant Tog - 
А, x 84" 750 Ib Unfinished Gray Pro-Line 33VC38 
Laminate-Top Particle Board-Top Solid Maple-Top 79" y 34" 
33RJ73 33VC38 33RJ70 x 84" 750 Ib Unfinished Gray Pro-Line 33VC42 
Solid Maple-To| 


30" x 60" 1200 Ib Oil Coated Finish Gray BenchPro 33RJ70 


H x86" 5,0001 Oil Coated Finish Blue BenchPro 33RJ76 

Packaging Tables 30" x72" 1200b OF Coated Finish Gray Benchero 388 

я . : ; 86" 5,000 Ib il Coated Finish — Blue BenchPro 33RJ77 

= Min. tabletop height: 30" Particle Board-Top—Used for light- and збу 1,200 Ib Oi Coated Finish Gray BenchPro 33RJ72 

= Max. tabletop height: 36" medium-weight packaging applications. They m E т 50000 Oil Coated Finish Blue BenchPro 338.78 

Packaging tables are used by employees in ware- resist denting and distortion and are easy to clean. gq" 7500 Polyurethane Maple Gray Pro-Line 33VC41 
60"x 34" 


houses as a workspace for wrapping and taping соі Maple-Top—These tops are more durable x99 75010 Polyurethane Maple Gray Pro-Line 4CXX4 


boxes, mailers, and tubes for shipment. than particle board tops and are used for high- 72 ХЗ 750 Ib Polyurethane Maple Gray Pro-Line 33VC4S 
Laminate-Top—tables resist scratches and volume medium- and heavy-weight applications. i m" 7501b Polyurethane Maple Gray Pro-Line  4CXY1 
stains. Laminate is lightweight, nonconductive, and Cardboard Storage Stand—Optional stand No. of Item 
can be cleaned easily in the event of a spill. keeps boxes clean and off the floor. Compatible Gardhoard/Storage’ Stand Color — Brand No. 
with PRO-LINE benches. 5 36in 24іп 26%in Gray Pro-Line 33VC37 
1398 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PACKAGING & SHIPPING 
Carton Staplers & Staples 


BETTER 
PACKAGES; inc. 
Kraft Tape Machine 
Accessories hei. 
Better Pack tape machine accessories help repair, 
maintain, or extend the life of packaging tape machines. 
Mfr. Item 
Wa w " H Cap. Model No. 
ater Brus! 
А А = Pit 1UXRG 3TJJ3 
1%" EA = E55513201 1UXR2 
2 19 = 0128980 3TJJ5 
24 EEA — E107x 3TJJ4 
Brush Set 
1 23 = PW107AK 1UXR4 
2%" qu — TS37K 3TJJ7 
Water Bottle 
1%" 6%" 441102 FF6100 1UXR5 
4 ifr 64floz 500430 3TJJ6 
= a се 441102 FF6100 3TJJ3 
ape Dispenser Aerial 
зия 3% = ТА 2000 1UXP6 1UXP6 
Stapling Protector 
Head 
Pneumatic 
1 Cylinder 
LI 
Anvil 
Treadle 
Manual Pneumatic 
56JJ15 56JJ16 


Safety 
Latch 


ЧЕ JOSEF KIHLBERG 


Foot-Operated Bottom Carton Staplers 


Foot-operated bottom carton staplers have a built-in stand. A box is placed 
into the stand and the foot-operated stapler seals the bottom of the box. These 
staplers are commonly used in high-volume packaging applications. 


Manual Foot-Operated—Staplers operate when pressure is applied using a 
foot pedal to activate the stapler arm, sealing the carton with each step. 


Pneumatic Foot-Operated—Staplers operate when pressure is applied using 
a foot petal, engaging an air hose, applying air pressure to seal the staple. 


ЧЕ JOSEF KIHLBERG 


Manual Hand-Operated 
Carton Stapler 


Stapler requires a lever to be pressed in order 
to seal the staple. Commonly used for stapling 
in low-volume applications. 


For Crown For Staple Staple For Box Mfr. Нет 
Style Compatible Staples Leg Length Cap. Weight Wall Type Model Мо. 
C C 1 14" x58 to 94" %,% 150 3.510 NAM C561M 56JJ20 


ЧЕ JOSEF KIHLBERG 


Battery-Operated 
Carton Stapler 


This stapler causes less strain than manual- 
operated staplers. It can be taken anywhere in 
a facility and used for high-volume applications 
without the need for a pneumatic air hose. 


For Crown Compatible For Staple Staple Mfr. Item 
Style Staples Leg Length Cap. Weight For Box Wall Type Model Мо. 
C JK561, C, 32 УВ", Э" 150 6.015 — Single/Double Wall С561В 56JJ22 


ЧЕ JOSEF KIHLBERG 


Pneumatic 
Hand-Operated 
Carton Staplers 


Staplers use button-operated air 
pressure to seal staples. They use 
an air hose and compressor and 
are commonly used for stapling 
in high-volume applications. 


Pneumatic Stick 
56ЈЈ18 


Pneumatic Roll 
56JJ35 


For 
Crown Compatible For Staple Staple Mfr. Item 
Style — Staples Leg Length Cap. Weight For Box Wall Type Model No. 
Pneumatic Stick Staplers 
A  JK560,A,35 Uy 150 416 Double Wall А560РМ22 56JJ26 
JK561,0,32 94,98 150 415 Double Wall, Single Wall C561PN 56ЈЈ21 
C  JK561,C,32 56" 150 5.510 Double Wall, Single Wall 561-15PN 56JJ18 
JK561, C, 32 y 150 5.5Ib Double Wall, Single Wall 561-18PN 56JJ19 
JK590 м1 100 5315 Double Wall Single |5590 564431 
А Wall, Triple Wall 
Wide KG — Xétiwe 10 Gip Double Wall, Sing 55590 564430 
4 % Wall, Triple Wall 
Pneumatic Roll Feed Staplers қ 
А mm Double Wall, Single 
Wide JK555 Ya", 98 150 4 Wall, Triple Wail R555PN 56,35 


«It JOSEF KIHLBERG 


Wide-Crown Pneumatic г 
Plier Staplers 


Staplers are used to staple large applications such 
as furniture packaging or to connect edge protectors. 


i ili 56JJ39 
For brew For Staple Staple Mir. ito These staplers have sideways movement capability. 
Style Compatible Staples Leg Length Cap. Ғог Box Wall Type Model No. Compatible For Staple Mfr. Item 
Manual Foot-Operated Bottom Staplers | р Staples Leg Length Staple Cap. Weight Model No. 
c C1 x38 to Yio ЖЕЛ? 300 Single/Double Wall Е561 56JJ17 JK777 38 to 96" 100 5.1 Ib JK20T777L 56JJ46 
СТ Их %' to% 954,707 300  Single/Double Wall —B561 ^ 56JJ15 вт to 96 84 4216 ЈК207779 56JJ37 
Pneumatic Foot-Operated Bottom Staplers JK779 Ye to 96" 168 5.1 Ib JK20T779L 56JJ38 
JK561, C, 32 JW, Ye", Ж 300  Single/Double Wall B561PN 5616 Te" to 78" 168 5.1 Ib JK201779L22 56JJ39 
Carton Staples 
Staples are used with Kihlberg carton staplers to seal packages " С " Sin " ” | 
км i rown rown е aples ет Д 
for shipping or Storage. Staple Sticks are commonly used for Style Width Length per Stick Material | No. aly. 56JJ23 
medium-volume applications and staple rolls are commonly necp A, 50 Copper 58,27 20000 
а 7 p 99, 8 4 opper 
used for higher volume applications. V 50 Copper 801/29 — 0000 
Crown Crown Leg Staples Item Pkg. ys 50 Copper ^ 56JJ23 25000 
Style Width Length рег Stick Material No. Qty. С,32,561 Туи" y 50 Copper ^ 56JJ24 25000 
Carton Staple Sticks V 50 Copper ^ 56JJ25 20000 
yw 84 Galv. Steel 56JJ40 100000 Wide ж 50 Copper ^ 56,32 22400 = 
38 50 Galv. Steel 56.47 67200 Crown 1" T 50 Copper 56JJ33 22400 
EZ 84 Galv. Steel 56JJ41 100000 TW 50 Copper —56JJ34 22400 
үлі 50 Galv. Steel 56.48 57600 Carton Staple Roll 
A ж yr 84 бау. Steel 56JJ42 100000 A IVA ж 1,000 ^ Copper 56.36 20000 56JJ36 
Aer 84 Galv. Steel 56JJ43 80000 Jaw Handle Item 
уб" 50 Galv. Steel 56JJ49 48000 Material Material L w H No. 
LZ 84 Galv. Steel 56JJ44 80000 Staple Remover 
ИЗ 84 Galv. Steel 56.45 80000 Steel Aluminum 5 Yin 3, in 5in 4PMD6 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


PACKAGING & SHIPPING Scan. Order. Done. = 
Shipping Boxes Details on page A1. 


For more boxes, see Grainger.com. 


What strength do you need? 


Using the chart (at left), find the weight of your shipment to see the box strength that you'll need to 
support it. You may need to follow a particular set of guidelines depending on your carrier. Both the 
UPS and Fiber Box Handbook recommendations are represented in the chart. 

There are two tests of box strength to consider: 


ECT (Edge Crush Test) measures the stacking strength of the box. The greater the number, the 
greater the amount of force required to crush the box during stacking. 


2008 is a rating given to boxes that have received The Mullen Test for bursting strength. These 
boxes provide greater overall stacking strength than ECT boxes. 


Single Wall, also known as double face boxes, have walls constructed of a corrugated medium 


=й, 


T А 


= 
- 


UPS Guidelines _ Fiber Box Handbook SET Shale wal — glued between two sheets of linerboard. 
A ENT Double Wall boxes can be used to ship rough-edged items. The walls are constructed of two corru- 
48 ECT Double Wall gated mediums glued between three sheets of linerboard. 
Seer Пош Wall Triple Wall boxes can be used to ship heavy, sharp-edged metal parts. They have walls constructed 
90 ECT Triple Wall of three corrugated mediums glued between four sheets of linerboard. 


Standard 
Shipping 
Boxes 


Boxes are made of 
corrugated cardboard for 
storing and shipping prod- 


Flat ucts. For additional box 
Sizes, see Grainger.com. 
Multi-Height Boxes— 
à Tall & Long Multi-Height Create multiple heights 
out of one box. 
Inside Item Inside Item Inside Item 
LxWxH Box Description Wall Type No. LxWxH Box Description Wall Type No. LxWxH Box Description Wall Type No. — 
4" to 8" Length 11x9x6 32 EC Single Wall 22XK31 12x12x 14 32 EC Single Wall 11A690 
4х4х4 32 ECT - Cube Single Wall 11K579 11х11х 11" 32 ECT - Cube Single Wall 11A684 12 х 12x 15" 32 ECT Single Wall 11A691 
4x4x6 _ л ing e Wall 11К580 11 xi xir 2007 - Cube Single Wall 55NM32 12x 12x 16" mE Sing e Wall 11A692 
4x4x 48" 32 ECT - Tall ingle Wall 118274 1114 x 874 > На А 12 x 12 x 30" 32 ECT - Tall ingle Wall 493T63 
5x5x5" 32 ECT я Cube sing e Wall 11K583 X128 200% - Multi-Height біп е Ма! SSNM34 59 60" % ET - Tall Sing e Wall 11А701 
6x4x4 32 Е ingle Wall 11K584 11% x 89 А 12 х 12 x 72" 32 ECT - Tall ingle Wall 11A702 
6х6х4' 32 ECT Single Wall 11К587 xi 2008 Single Wall 55NM33 үгу х9 сс MultiHeight Single Wall SSNM47 
ôx Sx eg 32 ТШЕ sng е Wall TIUS % rU тиш 32 ECT- L Single Wall 11R198 123 i. : ! 
x6x6 - Cube ingle Wal x6 x4" - Long ingle Wal 2х12% т 
6x6x6" 32 ECT - Cube, White Single Wall 22Х193 12x6x6' 32 ECT - Long Single Wall 118201 x 15" АВ ECT - Heavy Duty — Double Wall 22ХМ06 
6x6x6" 48 ЕСТ - Cube, Heavy Duty Double Wall 55VM15 12x8x4" 32 ECT - Flat Single Wall 11R204 13x9x6' 32 EC Single Wall 11R217 
6x6x12 32 ECT - Tall Single Wall 11R283 12x8x5" 32 EC Single Wall 11R205 13x11 x5" 32 EC Single Wall 11R344 
6 x 6 x 36" 32 ECT - Tall Single Wall 11R287 12x8x6' 32 EC Single Wall 11R206 13 x 13 x 2" 32 EC Single Wall 55VG93 
6 x 6 x 48" 32 ECT - Tall Single Wall 11R290 12x8x8' 32 ECT Single Ма! 118208 13 x 13 x 13" 32 ECT - Cube Single Wall 11A705 
ТХТХТ" 32 ЕСТ - Сире Single Wall 11K598 12x8x8' 2007 Single Wall 55NM35 13 x 13 x 13" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 22XM12 
7х7х12° 32 ECT - Tall Single Wall 11R294 12x9x2" - 32 ECT - Flat Single Wall 55VG76 13 x 13 х 13" 200# - Cube Single Wall 55ММ48 
8x4x4" 32 ECT - Long Single Wall 11K601 12x9x6-2" 2007 - Multi-Height Single Wall 55NM36 14" to 16" Length 
8x6x4 32 EC Single Wall 11K604 12x9x3" 32 ECT - Flat Single Wall 118209 14x8x4 32 ECT - Flat Single Wall 22XK34 
8x6x6' 32 EC Single Wall 11K606 12x9x4" 32 ECT - Flat Single Wall 118210 14x 10x4" 32 ECT - Flat Single Wall 11R353 
8x8x4' 32 ECT - Flat Single Wall 11K609 12x8x5' 32 ECT Single Wall 118211 14x 10x 6 32 ECT Single Wall 11R355 
8x8x8-4" — 32ECT-Multi-Height — Single Ма! 55VG30 12x9x6' 32 EC Single Wall 11R212 14x10x6" 200% Single Wall 55ММ49 
8x8x5' 32 EC Single Wall 11K610 12x9x7 32 ECT Single Wall 118213 14x10x8" 32 ECT Single Wall 118356 
8x8x6' 32 EC Single Wall 11K611 12x9x9" 32 ECT Single Wall 11R215 14 x 10x 10" 32 EC Single Wall 11A707 
8x8x8 —. 32 ECT - Cube Single Wall 11K613 12 х9х 10" 32 ЕСТ Single Wall 118337 14 x 10 x 10" 2007 Single Wall 55ММ50 
8x8x8" 32 ECT - Cube, White Single Wall 22XL95 12x9x 12" 32 EC Single Wall 11R338 14 x 10x 12" 32 EC Single Wall 11A708 
8x8x8 48 ECT - Cuba, Heavy Duty Dou le Wall 22XM91 12x10x4 32 E Sing e Wall 11R323 14x Ti x 1T" 32 ECT Single Wall 22XK92 
8x8x8' 48 ECT - Cube, Heavy Duty Single Wall 22XL96 12x10x5* 32 ECT ingle Wall 118324 14x12 a ; Hai А 
В Х-8-172 зәт Multi-Height Single Wall 49K01s 121055 32 ECT Single Wall 118325 x 6-2" 200# - Multi-Height | Single Wall. 55NM51 
x 12-8" 9 9 12x 10x 6" 200% Single Ма! 55ММ38 14x12x8" 32 EC Single Wall 11R363 
9" to 11" Length 12 x 10 x 8' 32 EC Single Ма! 118327 14x 12x8" 200% Single Wall 55ММ52 
9x6x4' 32 EC Single Wall 11K616 12x 10x8" 200# Single Wall 55NM39 14x12x10" 32 EC Single Wall 11A709 
9x8x6 32 ECT Single Wall 11K624 12x10 x 10" 32 ECT Single Wall 11A685 14 x 12 x 12" _ 32 EC Single Wall 11A710 
9x8x8" 32 EC Single Wall 22XK23 12x10 x 10" 200# Single Wall 55NM40 14 х 14х6" 32 ECT - Flat Single Wall 11R366 
9x9x4" 52 ЕТ Sing e Wall 11K625 12 x 12 x 4" 32 ECT - Flat Single Wall 11R330 14x14x6" 2007 - Flat Sing е Wall 55NM53 
9x9x9" 32 ECT - Cube ingle Wall 11K630 12x12 к ; Hei i 14x14 x8" 200% ingle Wall 55ММ54 
0x 6x4" ~~ 32 EC Single Wall 11K632 x 8-4" 32 ECT - Multi-Height Single Ма! 5GMK7 44x14x10 32 EC Single Wall 11A711 
10x6x6' 32 ECT - Long Single Wall 11K634 12x12x6' 32 ECT - Flat Single Wall 118332 14x14 x 10" 2007 Single Wall 55ММ55 
10x7x4" 32 EC Single Wall 11K635 12x12x6' 48 ECT - Flat, Heavy Duty Double Wall 22XM08 14x 14x 12" 32 EC Single Wall 11A712 
10x8x4" 32 E Sing e Wall 11R184 12x12x6' 2007 - Flat Single Ма! 55NM41 14x 14 x 17 m Sing е Wall 55ММ56 
10x8x5" 32 Е ingle Wall 118185 12x12 Д ; Hei i 14x14 x 14 32 ECT - Cube ingle Wall 11A713 
10x8x6 32 E Sing e Wall 118186 x 12-6" 32 ECT - Multi-Height — Single Wall ЗАРТӘ 14x14 x 14" 44 ECT - Tube, Heavy Duty Single Wall 22XM15 
10x8x8 32 Ei ingle Wall 118188 12x12 E ; Hei i 14 x 14 x 14" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 22XM16 
10x9x6' 32 ECT Sing e Wall 118189 х12-6' 200# - Multi-Height — Single Wall SSNM45 47x44x14" 2004 cube > Single Wall 55ММ57 
10x10x4' 32 EC Single Wall 11R311 12x12x8' 32 ECT Single Wall 118334 15 x 10x 4" 32 ECT - Flat Single Wall 22XK66 
10x 10x 6" _ 32 ЕС Single Wall 118313 12x 12 x8" 200# Single Wall 55NM42 15x 10x 5" 32 ECT Single Wall 118370 
10x10 x 10" 32 ECT - Cube Single Wall 114675 12x12x9' 32 ECT Single Wall 11R335 15x10x8" 32 EC Single Wall 11R372 
10 x 10 x 10" 44 ECT - Cube, Heavy Duty Single Wall 22XL97 12x 12 x 10" 32 ECT Single Wall 11A687 15 x 12 x 4" 32 ECT - Flat Single Wall 118375 
10 X ток Е 48 ECT Cube, Heavy Duty Rouble Wall mE 125125 10" 2007 Single Wall 55NM43 iE x 15 X 10, 30 ging le а des 
x 10 x 10" 0# - Cube ingle Wal j x12x _ "m " 5x12x10" ingle Wal 
10x 10x 15" 32 EC Single Wall 11677 18-10" 200# - Multi-Height Single Wall S9NM46 — 4551515. 32 EC Single Wall 11A726 
10x 10x 24" 32 ECT - Tall Single Wall 114679 12x12x 12" 32 ECT - Cube Single Ма! 11A689 15x13x7 32 ECT Single Wall 11R378 
10 x 10 x 48" 32 ECT - Tall Single Wall 114683 12x 12 x 12" 44 ECT - Cube, Heavy Duty Single Wall 22XM04 15 x 15 x 10" 200# Single Wall 55ММ59 
11x8x4 32 ECT - Printer Single Wall T1R193 12 x 12 x 12" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 22XM10 15 x 15 х 12" ШЕРУДІҢ Single Wall 11A728 
1x8 x6" 32 ECT - Printer Single Wall 11R194 12x 12 x 12" 200# - Cube Single Wall 55NM44 15 x 15 x 15" 32 ECT - Cube Single Wall 11A729 
1400 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PACKAGING & SHIPPING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Shipping Boxes 


[ | CONTINUED | For more boxes, see Grainger.com. 
Standard Shipping Boxes 


ea Item Inside Item Inside Item 
Box Description Wall Type No. LxWxH Box Description Wall Type No. LxWxH Box Description Wall Type No. 
15 X Hs x 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 22XM18 20x14 x 10" 2007 Single Wall 55NM93 24 x 16x 16" 2007 Single Wall 55NN18 
15x15x15' 2007 - Cube Single Wall 55ММ60 20x14 x 12" 32 EC Single Wall 11A791 24 x 16 x 24" 32 EC Single Wall 493U05 
15x 15 x 24" 32 Eng: Tall Sing e Wall 11A731 20x14x12" 2007 ging e Wall 55NM94 24x 18 x6" 32 ECT - Fla Single Wall 11A638 
16x10x6" 32E ingle Wall 11R384 20 x 14x 14" 200# ingle Wall 55ММ95 24x 18 "т i 
16x 10x 8" 32 ECT Single Wall 418945: 20515512! 32 ECT Single Wall 493176 x12-6" 92ECT-Mult-Height — Single Wall 493079 
16 x 10 x 10" 200# Single Wall 55NM61 20 x 16 x 4" 32 EC Single Wall 118432 24 x 18 x 8" 32 EC Single Wall 11A639 
16x12x6" 32 EC Single Wall 11R388 20 x 16 x 6" 32 EC Single Wall 493T41 24 x 18 x 10" 32bC Single Wall 60YP95 
"E E LN Ecc TE ETE Wa Sn 
x12x8 ingle Wal x > ; Hei i x 18 x 12" - Heavy Duty ingle Wal 
16х12 х8" 200% Single Wall. 55NM63 х 14-8 200#-Multi-Height біп е Wall SSNM98 57x18x17" 2004 Single Wall 55NN19 
16 x 12 x 10" 32 EC Single Wall 11A737 20 x 16 x 10" 32 EC Single Wall 493777 24 x 18 x 16" 32 EC Single Wall 493U10 
16 x 12 x 10" 200# Single Wall 55NM64 20 x 16 x 12" 32 EC Single Wall 493T78 24 x 18 x 18" 32EC Single Wall 60YP96 
16x 12x 12" 32 EC Single Wall 11A738 20x16x14' 44 ECT - Heavy Duty Single Wall 22XM43 24x18x18' 48 ECT - Heavy Du Double Wall 22XM61 
16x12x12" 2007 Single Wall 55NM65 20x16x14 2007 Single Wall 55NM97 24x 18x 18" 200# Single Wall 55NN20 
16 x 13 x 13" 32 EC Single Wall 11A739 20 x 16 x 16" 32ЕС Single Wall 60ҮР89 24 x 18 x 24" 32 EC Single Wall 22XL31 
16x14 x 10" 200% Single Wall 55ММ66 20x16x16'  48ECT-HeavyDuty ^ Double Wall 22XM45 24 x 20 x 20" 32 ECT Single Wall 493016 
16x14 x 12" 32 EC Single Wall 11A741 20 x 16 x 16" 200# Single Wall 55ММ99 24x20x20' 48 ECT - Heavy Du Double Wall 22XM63 
16 x 16 x4" 200# - Flat Single Wall 55NM67 20 x 18 x 18" 32 ECT Single Wall 11A805 24 x 20 x 20" 200% Single Wall 55NN21 
16 x 16 x 6" 32 EC Single Wall 118395 20 x 20 x 4" 32 EC Single Wall 493T44 24x24x4" 32 ECT - Flat Single Wall 493T52 
16 x 16 x 8" 32 ECT Sing е Wall 118396 20 x 20 x 6" 200# - Flat Single Wall 55ММ01 24 x 24 x 6" 32 ECT - Flat Single Wall 493153 
16x 16x 8" 200# ingle Wall 55NM68 20 x 20 ; Hei i 24 x 24 А 
16 x T6x 10" 39 ECT sing e Wall 11A743 X 19-8 32 ECT - Multi-Height ^ Single Wall 49,994 X 12-6" 32 EC Single Wall 49K003 
16x16 x 10" 200% Single Wall 55ММ69 20x20x8' 32 ECT - Flat Single Wall 11A614 24x24x8" 32 ECT - Flat Single Wall 11A645 
16 x 16 x 12" 32 ECT Single Wall 11A745 20 x 20 x 10" 32 EC Single Wall 493Т81 24x24x12'  44ECT-HeavyDuty Single Wall 22XM64 
16x16 x 12" 200% Single Wall 55ММ70 20x20x10'  48ECT-Heavw Duty Double Wall 55VM36 24x24x12" 48 ECT - Heavy Duty Double Wall 22XM65 
16 x 16 x 16" " 32 ET Cube Sing e Wall 11А747 20 x 20 x 10" " 200# Single Wall 55ММ02 24 x 24 x 12" 200% Single Wall 55ММ22 
16 x 16 x 16" 44 ECT - Cube, Heavy Duty Single Wall 22XM22 20x20x12' 48 ECT - Heavy Dut Double Wall 22XM47 24 x 24 x ; Hei ; 
18x 18x 16 48 ECT- Cube Heavy Duty Double Wall 22XM24 20020012" 2004 — single Wall SSNNO3 24122 32 ECT - Multi-Height — Single Ма! 493081 
16 x 16 x 16" 200# - Cube Single Wall 55NM71 20 x 20 x 14" 32 EC Single Wall 493T83 24 x 24 x 18" 32 EC Single Wall 493021 
17" to 18" Length 20 x 20 x 15" 32 EC Single Wall 11A809 24x24x18"  48ECT-HeavyDuty ^ Double Wall 22XM66 
17x11 x8" 32 ECT Single Wall 55VH26 20 x 20 x 16" 32 EC Single Wall 493T84 24 x 24 x 24" 32 ECT - Cube Single Wall 493U23 
17 x 12x 12" 32 ECT Single Wall 11A754 20x20x16'  48ECT-Heavy Duty Double Wall 22XM48 24 x 24 x 24" 44 ECT - Cube, Heavy Duty Single Wall 22XM67 
17x 13 x 5" 32 ECT Single Wall 11R402 20 x 20 x 18" 32 EC Single Wall 493Т85 24 x 24 x 24" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 22XM69 
17 x 13 x 13" 32 ECT Single Wall 11A755 20 x 20 x 20" 32 ECT - Cube Single Wall 493T86 24 x 24 x 24" 2007 - Cube Single Wall 55NN23 
17 x 17 x12" 32 ECT Single Wall 11А757 20 x 20 x 20" 44 ECT - Cube, Heavy Duty Single Wall 22XM49 24 x 24x 48" 32 ECT - Tall Single Wall 116117 
17 x17 x 17 32 ECT - Cube Single Wall 55VH30 20 x 20 x 20" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 22XM50 25 x 25 x 25" 32 EC Single Wall 493U26 
EU TT 200# - Cube Single Wall 55NM72 20 x 20 х T 219% Eee Sing e Wa 55NNO4 Ax Тах T са Long Sing e Wa eal 
Ax 11» ЕТЕ ; x 20 x 24" ingle Wal x 15x 5" - Flat ingle Wal 
x 12-6" 200£-Mult-Height — Single Wall SSNM74 50x20x25" 32 ECT Single Wall 107705: 2621527" 32 ECT - Flat Single Wall 11650 
174x 200% Single Wall 55ММ73 20 x 20 x 28" 32 EC Single Wall 22XL19 26 x 15 x 12" 200% Single Wall 55NN25 
Пи х 8; 9 20 x 20 x 36" 32 ET - Tall ing e Wall 10Y707 26 x 18x 16" 32 ECT Single Wall 493031 
17% x 114 А 4 21x12x 12" 32 ECT - Lon ingle Wall 10Y710 26 x 20 На i 
X10" 32 ECT - Printer Single Wall 11A752 OT x21 x 2T 35 ECT - cube sing e Wall 10Y713 X 12-6" 200# - Multi-Height Single Wall 55NN26 
18x10x6" 32 EC Single Wall 118406 22 x 12 x 12" 32 ECT - Long Single Wall 10Y715 26 x 20 x 10" 32 EC Single Wall 55VH98 
18 x 10 x 10" 32 ECT Single Wall 11A760 22x14 x 12" 32 ECT Single Wall 10Y717 26 x 20 x 18" 32 EC Single Wall 116133 
18 x 12 x4" 32 EC Single Wall 118408 22x14x12" 48 ECT - Heavy Duty Double Wall 55VM29 26 x 26 x 26" 32 ECT - Cube Single Wall 116139 
18x 12 x6" 32 ECT - Printer Single Wall 118410 22 x 14 x 12" 200# Single Wall 55NN05 28" to 36" Length 
18х12х6 200% - Ргіпіег Single Wall 55ММ75 22 x 14x 14" 32 EC Single Wall 10Y718 28 x 8 x 8" 32 ECT - Long Single Wall 11R257 
18x12x7" 32 EC Single Wall 22XL72 22x15x15 32 ECT - Long Single Wall 22XL23 28 x 20 x 12" 32 EC Single Wall 116147 
18x12x8" 2007 - Printer Single Wall 55NM76 22x16x14 32 EC Single Wall 55VH71 28 x 28 x 28" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 55VM51 
18 x 12 x 9" 32 ECT - Printer Single Wall 22XL74 22 x 16 x 16" 32ECT Single Wall 60YP91 29 x 17 x 9" 32 ECT - Flat Single Wall 11A661 
18 x 12 x 10" 32 ECT - Printer Single Wall 11A761 22 x17 x 12" 32ЕС Single Wall 60YP78 30x5x24' 32ECT-SideLoading Single Wall 11A666 
18x 12x10" 48 ECT - Heavy Double Wall 22XM30 22 x 17 x 12" 200# Single Wall 55ММ06 30 x 14 x 10" 32 ECT - Long Single Wall 493043 
Duty, Printer 22x18x6' 32 ECT - Flat Single Wall 114620 30x 17x 32 ECT - Multi-Height ^ Single Wall 493084 
18x 12 x 10" 200# - Printer Single Wall 55NM77 22x18x16 48 ECT - Heavy Duty ^ Double Wall 55VM37 16-10" 9 9 
18x 12 x 12" 32 ET - Printer Single Wall 11A762 22x18x 16" О Sing e Wall 55ММ07 30x 20x6" 32 Kae Flat ing e Wall 493159 
" 48 ECT - Heav 22 x 18 x 18" 32 Е ingle Wall 55VH73 30 x 20 x 12" 32E ingle Wall 493047 
18x 12x 12 Duty Printer” Double Wall 22XM32 %; 22,6) 32 ECT - Flat Single Wall 49348 30х20х20" 32 ECT Single Wall 493048 
18 x 12 x 12" 200# - Printer Single Wall 55NM78 22 x 22 x 12" 32ECT Single Wall 60YP79 30x20x20'  48ECT-HeavyDuty ^ Double Wall 22XM72 
18 х 14х6" 200£ - Flat Single Wall 55ММ79 22 x 22 x 12" 200# Single Wall 55ММ08 30 x 30 x 10" 32 ECT Single Wall 116166 
18 xt x 2007 Sing le На SOMME 22x22x16' 32 EC Single Wall 493T94 30 X 30 X 20. Чә ЕРІНІ 5 $ing e Wa 590128 
х 14х10" ingle Wal 22x22x E 1 Hei " x 30 x 30" - Cube ingle Wal 
18x 4x 12" 32 EC Single Wali 11A767 22-16" 32 ECT - Multi-Height Single Ма! 493076 35x30, 30" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 22XM74 
18x14x12"  48ECT-HeavyDuty ^ Double Wall 22XM33 22 x 22 x 18" 32 ECT Single Wall 403795 30 x 30 x 30" 200# - Cube Single Wall 55NN27 
18 x 14x 12" 200# Single Wall 55NM82 22 X 22 x 22" 32 ECT - Cube Single Wall 493196 32 x 12 x 10" 32 ECT - Long Single Wall 55VJ33 
18 x 14x 14" 32 EC Single Wall 11A768 22x22x22" 44ECT-Heavy Duty Single Wall 22XM53 32 x 18 x 8" 32 EC Single Wall 55VJ35 
18x14x14'  48ECT-HeavyDuty Double Wall 22XM34 22x22x22" 48 ECT - Heavy Duty Double Wall 22XM54 32x24x24" 48 ECT - Heavy Duty Double Wall 22XM75 
18 x 14 x 14" 200# Single Wall 55NM83 22 x 22 x 22" 200# - Cube Single Wall 55ММ09 32 x 32 x 32" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 55VM55 
18 x 16 x 10" 32 EC Single Wall 493771 23" to 26" Length 36x5x24" 32 ECT - Side Loading Single Wall 55VJ41 
18 x 16 x 14" 32 EC Single Wall 11A771 23x17 x 12" 32 ECT Single Wall 10Y733 36x5x30' 32ECT-SideLoading Single Wall 55VJ42 
18x16x 14" 200% Single Wall 55NM84 24x5x18' 32 ECT - Side Loading ^ Single Ма! 11A646 36 x 8 x 8" 32 ECT - Long Single Wall 11R263 
18 x 18 x 4" 32 ECT - Flat Single Wall 11R420 24x6x6" 200# - Long Single Wall 55NN10 36 x 12 x 12" 32 ECT - Long Single Wall 493050 
18 x 18 x 6" 32EC Single Wall 60YP88 24x8 x8" 200# - Long Single Wall 55NN11 36 x 12 x 12" 48 ECT - Heavy Duty, Long Double Wall 22XM76 
18x18 32 ECT - Multi-Height Single Wall 60ҮР98 24x 10x 4 32 ECT - Long Single Wall 11A625 36 x 16 x 16" 200% - Long Single Wall 55NN28 
x 12-6" 9 9 24x 10x 6 32 ECT - Long Single Wall 11A626 36x18x18'  48ECT-HeavyDuty ^ Double Wall 55VM46 
18x TX 10" 200# Single Wall 55NM85 24 x 10 x 8" 32 ECT que Sing e Wall 114627 36 x 24x 6" 32 ЕСІ - Ha Single Wall 493T62 
x 18 x ; Hei А 24 x 10 x 12" 32 Е ingle Wall 55VH78 36 x 24 x 8" 32 ECT - Fla ingle Wall 114671 
18-10" 200% - Multi-Height Single Ма! 55NM89 94x 12% aote si a Wal 22Xksgg 30x24x12 32 ECT Single Wall 493051 
18x 18x 12" 2007 Single Wall 55NM86 x8" ingie Wa 36 x 24 x 24" 32 ECT Single Wall 493U53 
18 x 18 x 16" 32 EC Single Wall 11A776 24x 12 x 10" 32 ECT - Long Single Wall 10Y735 36x24x24' 48 ECT - Heavy Duty ^ Double Wall 22XM78 
18x 18 x 16" 200# Single Wall 55ММ87 24 x 12x 12" 32 ECT - Long Single Wall 493197 36 x 24 x 24" 200% Single Ма! 55ММ29 
18x18x18" 32 ECT - Cube Single Wall 11A777 24x12x12" 32 ЕСТ- Гопо, White — Single Wall 22XL78 36x36x12' 48ЕСТ- Heavy Duty Double Wall 55/М52 
18 x 18x 18" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 22ХМ40 24x12x12" 32ECT-Multü-Height — Single Wall 49,097 36 x 36 x 18" 32 ECT Single Wall 116186 
18 x 18 x 18" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Single Wall 22XM35 24 x 12 x 12" 48 ECT - Heavy d Long Double Wall 22ХМ56 36 x 36 x 24 32 ECT Single Wall 116187 
18 x 18 x 18" 200# - Cube Single Wall 55NM88 24x12 x 12" 200# - Single Wall 55NN12 36x36x24'  48ECT-HeavyDuty ^ Double Wall 22ХМ79 
18 x 18 x 24" 32 EC Single Wall 493T73 24 x 12 x 24" 32 an Single Wall 493T98 36 x 36 x 36" 32 ECT - Cube Single Wall 116188 
18x18x24'  48ECT-HeavyDuty Double Wall 22XM38 24x14x6 2007 - Flat Single Wall 55NN13 36 x 36 x 36" 48 ECT - Cube, Heavy Duty Double Wall 22XM80 
18 x 18 x 28" 32 EC Single Wall 11A780 24x 14 x 10" 32 EC Single Wall 10Y738 36 x 36 x 36" 200% - Cube Single Wall 55NN30 
20" to 22" Length 24x 14x 12" 200# Single Wall 55NN14 40" to 60" Length 
20 x 8 x 8" 32 ECT - Long Single Wall 11R244 24 x 14 x 14" 32ЕС Single Wall 60YP93 40x6x36" 44 ECT - Side Loading Single Wall 22XL89 
20 x 10x 8" 32 ECT - Long Single Wall 493T39 24x 14x14" 48 ЕСТ - Heavy Duty Double Wall 55VM31 40 x8 x8" 32 stl Long Single Wall 118264 
20 x 10 x 10" 200 - Long Single Wall 55NM90 24x 14x14" 200# Single Wall 55NN15 40 x 18 x 8" ECT Single Wall 11A674 
20 x 12 x 6" 32 ECT - Flat Single Wall 118427 24x 14x 18" 32 ET Sing e Wall 493001 40x20x20 48 ECT. - im Duty Dou le Wall_55VM49 
20x12 і На 4 24 x 15 x 10" 32 Е ingle Wall 10Y742 40 x 30 x 30" 32 ECT ingle Wall 55VJ63 
NI 32 си am e be e 24 x 16 x6" 32 ECT Single Wall 114638: — 40X30x30  —8ECT- Heavy Duty Double Wall 55VM53 
х 12х10" ingle Wal 24x 16 _ ; Hei i 46 x 20 x 12" 32 ECT ingle Wall 55VJ67 
20x 12x12" S2ECT-Long Single Wal 493775 х 12-6" 32 ECT - Multi-Height — Single Ма! 493078 -48x8x8" 32 ECT Bii Wall 118279 
х 12x 12" - Heavy Duty, Long Double Wa 24 x 16 Е "ER " 48 x 12 x 12" 32 ECT - Loni ingle Wall 493055 
20x 12x 12" 2007 - ошу Single Wall 55ММ91 х 12-6" 200# - Multi-Height ^ Single Ма! SSNN17 48x16x16" 32 ECT- Long Single Wall 551069 
EM p M азан. SIXRBXIR E Single Wall A89 48x24x24 39 ECT Single Wal. -493038 
x Е ; Hei, x 16 x 12" ingle Wal x24 x 24 ingle Wal 
x14-8" 92ECT-Mult-Height — Single Ма! 493U75 54x16x12" 2007 Single Wall 55NNT6 48x24x24"  48ECT-HeavyDuty Double Wall 22ХМ86 
20 x 14 x 10" 32EC Single Wall 60YP85 24x 16x 14" 32 EC Single Wall 493003 60 x 12 x 12" 32 ECT - Long Single Wall 55VJ79 
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PACKAGING & SHIPPING 
Shipping Boxes 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For more boxes, see Grainger.com. 


Box Liners 


= Min. temp.: -60°F 
= Max. temp.: 180?F 


Made of flexible air bubble packaging Liner Liner Liner Liners Мет 
with a layer of shiny, reflective film. They Lene Wein. Height per Case 501020 
fold into a shape that lines boxes and $ $ 5, 2 28 AT 
close at the top and seal the contents. wo 10 g" 25 56LA23 
Used for shipping perishable products, a 1% Е Б 
and keep excess heat or cold out of the W Woods 15 56LA26 
package, preserving the contents and ТЕ ijy Е I Я T 
preventing spoilage of food or medica- 3 20 20" 10 56LA29 
2/7 — 18 18" 10 56LA30 


tion. FDA tion. FDA compliant materials. — —  . 29 — 18 18 10 36430. materials. 


ШЕ < 


Gaylord Bulk Cargo Lids for Gaylord & Bulk 
Container Container Cargo Containers 


Gaylords and Bulk Containers and Lids 


Half Slotted Container (HSC) closure 
style boxes have bottom flaps that 
meet at the center of the box; however, 
there is no cover or flap on top. These 
boxes are for applications where boxes 
require frequent loading and unload- 
ing. Typically, a lid is required to close 
the box. Regular Slotted Container 
(RSC) have top flaps that meet at the 
center of the box when folded and are 
usually closed using tape or staples. 


Gaylord Containers—These large 
boxes have outside measurements of 
48"L x 40"W and varying heights that 
fit on a pallet. They hold and organize 
bulk loads and transfer large ship- 
ments between locations. They are 
commonly used to collect recycling, 
trash, or debris at a facility. 


Bulk Cargo Containers—Are 
measured with outside dimensions for 
matching to pallet sizes. These large 
boxes consolidate and transfer large 
shipments that need to stay together 
from one location to another. They are 
commonly used for master packing 
bulk loads of similar products or to 
collect garbage or recyclable materials 
in a facility. 


Lids for Gaylord and Bulk Cargo 
Containers—Cover and close bulk 
cargo and gaylord containers while 
protecting the contents from dirt and 
dust during transport or storage. They 
allow bulk cargo and gaylord contain- 
ers to be stacked within warehouses or 
storage facilities. They can be reused 
as covers or flipped upside down and 
used as a tray to store and organize 
items in a warehouse or facility. 

Board Closure Wall Item 


Find even MORE on Grainger.com? 


Inside Lx WxH — Outside Lx WxH — Wall Type — Test — Style Thickness Мо. 
Gaylord Containers RU 
4634 x 38% x 24" 48 x 40 x 24 Triple Wall 55VJ71 
4634 х 3874 x 37" 48 x 40 x 36" Triple Wall 55VJ75 
4634 x 38% x 3734" 48 x 40 x 36" Triple Wall 55VJ74 
4634 x 38% x 48" 48 x 40x 48" Тірі Wall Е 55VJ76 
47% х 39% х 3547 48x40x36" Single Wal 32 EC 2-2 BATV16 * 
48% х 39% х 35%" 48х40х36" Double Wall 55NN31 
49% x 39% x 3596" 48 x 40 x 36" Double Wall 55VJ73 
50% x 39% x 3554" 48 x 40 x 36" Double Wall 55VJ72 
Bulk Ex Contamos j 
30x 17 3034 x 1734 x 1834" Double Wall 55VJ23 
30 x 30 x a 31x31x3T' Triple Wall 
36 x 22 x 22" 36% х 22% x 2234" Double Wall 
36 x 36 x 36" 37 x 37 x 36" Triple Wall 
36 x 36 x 36" 37 x37 x ar Triple Wall 
40 x 30 x 30" 41x31x 30" Triple Wall 
40 x 40 x 40" 41 x 41 x 40" Triple Wall 
4634 x 46% x 36" 48 x 48 x 36" Triple Wall 
4634 x 46% x 48" 48 x 48 x 48 Triple Wall 
477% x 39% x 36" 48 x 40 x 36" Single Wall 5 8 
47% x 40 x 34" 48 x 40 x 36" Single Wall 55VL59 
48 x 24 x 28" 49 x 25 x 28" Triple Wall 55VJ70 
56% x 38 x 39" 58 x 41 x 45" Double Wall 3EVUG 
Lids for "m & Bulk Cargo Containers ES m= UM 
36% x 36% x 5" 375 x 3T» x 6 Double Wall 48 EC = VA 55VJ80 
4034 x 3094 x 5" 41%x31%x6" Double Wall 48ECT - y 55VJ81 
40% x 40% x 5" 41%х41%х6 Double Wall 48ECT - V 55VJ82 
48% х 244 x5" 497 х 25%x6" Double Wall 48ECT — үлі 55VJ83 
48% x 48 x 5" 49% x 49% x 6" Double Wall 48 EC = Ww 55VJ85 
49V x41 x4 49%х41%х497 Single Wal 44ECT Lid Ye 55/М56 
49 x 41% x 5" 49% х 413 х 594" Single Wall 44 EC — Эв" 55VJ84 
* Box USA. 
1402 GRAINGER. 
MI rri 


Reinforced дё 
Literature Mailers "m 

2 52RT03 
= White color 


Triple-layer sidewalls and double-layer front panels 
prevent the package from tearing or bursting during 
transit. They are stronger than standard literature 
mailers and ideal for shipping fragile items wrapped 
in protective packaging material. 

Item 


Inside Lx WxH Board Test No. Inside LxWxH — Board Test 
4x3x3' 200# 52RR41 10x8x3' 32 ECT 
4x4x2" 200# 52RR42 10x9x4" 32 ECT 
4х4х“ 200% 52RR44 10x10x4" 32 ECT 

4%х4%х27 2007 52RTO3 11х10х4 32 ЕСТ 

4% x 4% x ЗУ" 200# 528127 11% x 8% x 2" 32 ECT 
5x5x2" 200 11% х 8% х4" З2ЕСТ 
6x4x2" 11% x 8% х5" 32 ECT 
6x4x3' 11% х 8% x 6 32 ECT 
6x4x4" 12x9x2" 32 ECT 
7х3х2" mna, 32 ECT 

~ 7x4x  —— 4 ОЮ 2 
TX4x3" x 7 32 ECT 
7хХ4х4 12% x 94 x 6" 32 ECT 
7x5x3 13 x 10 x 17" 32 ECT 
тхтх2" 13 х10х4" 32 ЕСТ 
T%X5 x3" 14x14 x 5" 32 ECT 
8x4x4" 15x 12x2" 32 ECT 
8x7x3 15/6 x 11% x 3" 32 ECT 
8x8x3" 16x16 x4" 32 ECT 
9x 6/2 x 29 18x 12x 3" 32 ECT 
9x9x2" 18x 12x 4" 200% 52RT15 
9x9x4' } 30 x 24 x 4" 32 ECT 55VL29 
10x6 x4" 200# 52RR94 


Printed Moving 
Boxes and Kit 


Printed Moving Boxes—Large enough to 
hold household items and small enough to be 
handled by movers and stacked in a truck or 
container for transport. They are preprinted with 
labels that allow movers to write in identifying 
information. 


Kit—Includes a combination of products for 
packing and moving household items. Boxes 
have labeled areas for writing in contents or 
other identifying information. Protective packag- 
ing material wraps fragile items to protect them 
from damage during transport such as cracks 
or chips. Tape seals a packed box, and markers 
label boxes with contents. Moving kit includes: 


(5) boxes: 16" x 12-72" x 12-2"; (4) Inside Lx WxH бра Wall Type No. 
boxes: 18” х 18” х 16”; (2) boxes: (Print Moving Boxes" — Im 
» » », . Об” 16x12 72x12 “іп 200% Single Wall 1PJZ3 
24” x 18” x 18”; (1) tall box: 26x — 3 6i 200 Single Wall TPJZ4 
6" x 36-/ 24x 18 x 18 in 200% Single Wall 1PJZ5 
24 x 18 x 24 in 200% Single Wall 1PJZ6 
(2) rolls of tape: 2" x 55 yds.; (2) Board Item 
216” ». Inside Lx W xH Test Wall Type Мо. 
rolls of bubble wrap: 16" x 9"; and Printed Movin Box Kit yp EUER 
(1) black marker. 26x 544 х3 2007 Single Wall 1PKA2 


Corrugated Pads 

Standard-Duty pads are sheets of cardboard for layering between items on 
a pallet. They separate products in a stack, protecting them from damage or 
slippage and can protect the floor from pallet base damage. 

Heavy-Duty double-walled cardboard sheets are for layering between heavy 
products, such as paint cans, bricks, or appliances. 


Standard-Duty Heavy-Duty 
32 ECT 48 ECT 
Single Wall Double Wall 

Item Item 

w L Thickness Мо 1 Thickness Мо. 
a = — — | 36 zin 56ЕС41 
= = = 48 Yin 56ЕС42 
3y| — — — — | 40 %іп 56ЕС4З 
ae 48° Yin  95VK04 | 36 74 56EC44 
72" У іп ^ 55VK05 | 48 in 56ЕС45 

4p 80" Жіп 630 | — — — = 
| 48 $i in 55/К08 | 48' Ф?іп 56ЕС46 
4» | 42 Sin  55VK09 | — = = 
| 48 Y»in  55VK10 | — — — 
60" Sin 551К12 | 60" Жіп 55VK16 
4g 72" Sin 55/КІЗ 48" — Y»in  56EC47 
| = = = 707 “осіп 56ЕС48 
— = — 96' осіп 56Е049 

60" | 60" Yin 551К14 — = = 
| 96 Әріп  55WK15 | — — — 
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DANGEROUS 
GOODS tit: 


22EP43 


Industries 


Paint Can 
Shipping Kits 
= Berlin brand items are UN Rated 


= Polar Tech brand items are UN/USA D.O.T. Approved containers 


These preassembled boxes are for shipping containers of paint, primers, or floor 
coatings. They are labeled with codes that identify the contents, and they are 
printed with arrows that help handlers keep the boxes in an upright position 
during transit. 

Holds Number 


of Containers/ Item 
Inside Lx WxH UN Rating Solid Container Size Board Test Brand No. 
5x5x6in 4G/Y2.3/S (1) 1qtPaintCan | 275% Berlin ^ 22EP43 
536 x 596 x 6% in 4G/Y1.8/S (1) 1 qt Can 275% Polar Tech 12Ғ315 
5% x 5% x 6% in 4G/Y1.8/S (1) 1 qt Can 275% Polar Tech 40TE38 
8% x 5% x 12% in 46/Ү6.7/5 (1) 1 gal Can 275% Polar Tech 12Ғ321 
872 x 82x 9V4 in 4G/Y7.8/S (1) 1 gal Can 2754 Berlin 22ЕР44 
896 х 519716 х 12%in 46//6.7/5 (1) 1 gal Can 2754 Polar Tech 40TE35 
8% x 8% x 10% in 4G/Y1.8/S (1) 1 gal Can 275% Polar Tech 12Ғ318 
8% x 8% x 10% in 4G/Y6.8/S (1) 1 gal Can 275% Polar Tech 40ТЕЗ4 
10x 10x 6 in 4G/Y9.3/S (4) 1 qt Cans 200#DW Berlin 22EP45 
10% x 10% x 6% in 4G/Y1.8/S (4) 1 qt Cans 275# Polar Tech 12Ғ317 
10% x 10% x 6% in 4G/Y7/S (4) 1 qt Cans 275% Polar Tech — 40TE31 
10% x 5% x 6% in 4G/Y1.8/S (2) 1 дї Cans 275% Polar Tech — 12F316 
11% x 8% x 12% in 46/Ү6.7/5 (2) 1 gal Cans 275% Polar Tech 12Ғ322 
16%x11%x12%in — 4G/Y26.5/S (4) 1 gal Cans 2754 Polar Тесіп — 40TE37 
17 x 17 x84 in 4G/Y35.3/S (4) 1 gal Cans 2754 Berlin  22ЕР46 
17% x 8% x 10% in 46/Ү1.8/5 (2) 1 gal Cans 275% Polar Tech 12Ғ319 
17%х8%х10%іп 46//26.8/5 (2) 1 gal Cans 2754 PolarTech 40ТЕ28 
17%х17%х10%іп 46//1.8/5 (4) 1 gal Cans 2754 Polar Tech 12F320 
17% х 17% х 10%in_ — 4G/Y26.8/S (4) 1 gal Cans 275# Polar Tech 40ТЕ25 
таласа 2а” 
“ығ” ШШ a 
AA ove CË BRiy ! 
Industries Las ~~ Jio ! <<“! 
SONOCO Ж” —. 
THERMOSAFE 
Cold Packs = = 
Lan 
= Reusable Ger Pace 
Gel—These packs are flex- 12F366 Freezer Pack 
ible when not frozen and 4YRJ3 
contain refrigerant gel that Cold | Mem Pkg. 
stays colder longer than Pack Styles Weight Ы М Brand No. Qty. 
А intai Gel Packs 
ice. They help maintain a 816 6 6 PolarTech 12-377 8 
consistent temperature 9lb  6' 4° PolarTech 12F375 18 
inside boxes or pallets Biodegradable 90 8 6" PolarTech 12F378 6 
; 101)» 6: 6" PolarTech 12F376 12 
of perishable products. 191b 5%” 4" Polar Tech 12F374 48 
Moisture safe packs have Leak Proof 191b 57 4 Polar Tech 8TVL2 48 
a nonwoven poly cloth that юэ €* A Po ar Tech PA D 
i i " Polar Tech 
absorbs moisture. 8b 8 8 PolarTech 12F371 4 
- А 910 6 6" PolarTech 12F368 12 
Freezer—higid Cold packs ^ Moisture Safe —9 ip 407 8" Polar Tech 12F373 3 
resist damage from punc- 1910 5%" 4" PolarTech 12F366 48 
tures and can last for years. 19б 107 6 Polar Tech 12F372 9 
i j item Pkg. 
They contain a nontoxic Weight L w Brand No. Qty. 
gel that helps maintain a Freezer Packs 
consistent temperature in A 5. $5 Trermosafe 2кЕва 36 
4 02 ж a ermosafe 
coolers and ice chests to 8 Ib 3" В PolarTech AYRU7 4 
prevent perishable prod- 910 6 T Polar Tech | 4YRJ3 18 
ucts from spoiling. 910 6 6 Polar Tech _ 4YRJ4 12 
9l 6% 6 Polar Tech | 4YRJ5 8 
Cold Packs—tThese leak- 9 Ib 8 6 Polar Tech — 4YRJ6 6 
Á UD т 
proof packs of refrigerant ^ spass. 8 Balar ы ЖҮН. 
де! stay colder longer than зог 3' 5 Thermosafe 420М01 60 
ісе. They help maintain a 302 Күлі 4 Thermosafe 420164 192 
; 5 Ib g 4 Polar Tech 4ҮВК2 3 
consistent temperature бір 4 эт PolarTech ^ 4YRJ8 12 
inside boxes or pallets of 6l 4% 4 Polar Tech _ 4YRKi 6 
8 02 6" 4 Thermosafe 3KEG2 36 


perishable products. 
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PACKAGING & SHIPPING 
Paint Can Shipping Kits & Insulated Shipping Containers 


Insulated For more boxes, see Grainger.com®. 
Foam Shipping Б 
Container 
12F276 
Insulated Box & 
Foam Shipping Kit 
12F337 
Insert Wall Item Pkg. 
Inside LxWxH Thickness No. Qty. 
Industries Insulated Box and Foam Shipping Kits 
І І t d 6x5x4W 1.25" 12F381 2 
nsuiate 6x5x6 1.25" 12F382 2 
А А А 7х6х5%" 0.75" i2T066 2 
Shipping Kits 8x6x 4Vr i5  83XM38 3 
я 8x6x7 15 53XM40 1 
Box and Foam Kits— 8x6x9 15 1269397 4 
Preassembled kits include а 9x TV x5 0.75" 1279607 3 
inni i А 97 x TV x 10%" 0.75" 127968 2 
shipping box ul a lidded foam 9%х9%х7" 125 53ХМ42 2 
insert for packaging and shipping 10%x10%x7 — 125 12401 4 
food, beverage, and pharmaceutical _ 10% x 10% x 11" 1.25" 12F402 2 
; 10% x 8A x 9A" 1.5" 12F386 2 
products. The foam container holds 10X ТОВ" 039 127970 — 2 
the product and fits securely into 10% х 6% x5" 0.75" 12-414 4 
the box. These kits help keep the 12x10x5' 15 53XM43 4 
package temperature constant and xxt ls  .—las38 2 
12x10x9 15 12F339 2 
prevent damage to the products 12x 10x15 15 12-387 1 
from excessive heat or cold. 12x12 x 11%" 2.0 12340 1 
12%х12%х127 125 12-416 1 
Foam Containers—Lightweight 1995x116 x10 125 12F389 1 
D а 
boxes made of expanded polysty- 13x13x12% 13 РЕЙ 1 
: ае 14х8х10 0.75 127073 1 
rene have a tight-fitting lid that 14% X 14% x 13" 1.25" 12F417 1 
closes the box opening with an Mexidvoxi4 — 0.9 1721974 1 
insulated seal. These reusable EUR QS. RBS 1 
containers resist leaks and keep 16% x 16% x 15" 2.0" 53XM45 1 
food and medical supplies cold iH x 10 х 12%. 15 rd 1 
" x X à 
during transport. 18x 14x19" 125 126344 1 
Insert Wall Item Pkg. 18%х18%х17 075 127080 1 
Inside Lx WxH Thickness No. Qty. 19 х 12 х 127" 1.5" 122345 1 
Insulated Foam Shipping Containers 19x 12 x 16" 15' 12F394 1 
6x4Vex3' 10'  12F276 1 217х 1570х 1577 20 12F347 1 
6x Ve x5 10'  12F275 1  22/x1675x16/6 125 127083 1 
6x5 x6" 125' 12Ғ333 2 23 х 14 x 23" 2.5" 12Е395 1 
10%х84х94 15 — 12F334 3 25 x 16% x 12" 15 12F397 1 
10x 10x 4i 0.75 127969 3 26x19% x 10%" 15 53XM46 1 
12 x 10x 15" 15' 12Ғ335 2  30/x14/ x16 15 12F398 1 
SONOCO 
THERMOSAFE — 
crimen Hes ="; 
Reusable boxes or totes secure = 
food products for transport 
à NE 420М05 
These hard plastic contain- ON oo 
г H nsert Wa ет 
ers help maintain à constant Inside L x W x H Thickness No. 
temperature inside the package Urethane 
and protect the content: 22x 12 x 26" 25 420М05 
р t P f A 37 x 41 x29 30 420M10 
against damage trom excessive 37x41 x 3T 30 420M11 
heat or cold. They are more 42x37 x 21" 3.0" 420M08 
intai ы Urethane Foam 
durable and maintain tempera ЕТЕГЕН ^ FETTE 
ture longer than corrugated 16% x 10Й x12" 225% 420М16 
boxes and foam containers. 22% x 13% x 21" 2.0 42027 
a 34s" bubble 
These envelopes with a self-sealing 
Closure hold small product samples 
or individual pill containers. They are 
made of air bubble packaging material 
with a layer of shiny, reflective film 
Outside Mailer Шет 
that keeps excess heat and cold out of WxL Usable WxL Number No. 
the package. They maintain а consis- бу" х 107° біпхі0 йіп #0 561А08 
tent temperature for the contents, B X w un inx ою t 561408 
i 4 x15 5 inx ^ in 
preventing spoilage of food products OF 5°47" ioinxí6'?in ^ 46 561А11 
damage to medications. FDA compliant "15x17 14 %іпх16 іп £7 561А12 
materials. 18°x 22" 17 %inx21%in -- B6LA13 


PACKAGING & SHIPPING Scan. Order. Done. = 
Flat Mailers Details on page A1. E E 


Poly Bubble 
Mailers Tear-Resistant 
EM = 
aum Е Ўл bubble : . P Bubbl mec Poly Mailers 
Ет White mailers resist tearing, aper bu e : i 
cushioning and padding items Е, Tear-resistant poly mailers are 
g andipacoing пета Mailers flexible envelopes that cannot 
and protecting them from mois- Kraft b ily t Th 
um 34s" bubble e easily torn open. They are 
ture and water. A self-sealing "= 716 в 
; ; water-resistant and protect 
closure secures the contents Mailers cost less than poly bubble mailers and are th : à 
: : e contents against moisture. 
for shipment. Commonly used constructed of a kraft color paper envelope with a 
rude | й These envelopes seal closed. 
for shipping small parts, sample | bubble liner. The self-sealing closure secures the They do not have a padded 
White products, and small gift items contents in the envelope for shipment, and the liner li ideal f ili 
| Á ч s : White iner and are ideal for mailing 
that aren't fragile. provides cushioning to protect the item from damage. clothing and other items that 
Outside Usable Mailer Мет Pkg. | Commonly used for shipping small parts, sample are not fragile. 
WxL WxL Number Юю. — Qty | products, and small gift items that aren't fragile. | - 
| “4х8 З%' x 6 #0_ 500 _ А . Outside Usable With Item Pkg. 
4х 8" ax #000 500 Outside Usable Mailer Item Pkg. WxL WxL Tear Strip Но. Qty. 
$ x10 5 x 9 #00 250 WxL WxL Number — No. Qty. 6 x 9 6x9 Yes 360701 1000 
6 x 10 8 x9 #0 250 a x 8" TxT #000 360722 500 TW x 107 7W x 10%" Үеѕ 56KJ32 1000 
TW x 12" T x dT #1 100 5” x 10 5'Хх9 400 36DY92 250 ”хі” 9" x 12" Yes 360Ү84 500 
8W x 12 8W xil — 42 100 6% x 10" блу y #0 36DY91 250 10 x 13" 10 x 13 Yes 360743 500 
ВУ xi 8% x 10700-90 100 | 77 x f #1 36DY94 100 11° x13 — 11" x 13" Yes — 39UK75 100 
9w'x 14V QW x 13%" #4 100 By" x 12" Bie х 11° 32 36DY95 100 d2' x 15W 12' x 157 Yes 360744 500 
9%" x 14W  9W x 13" #4 100 | 8%" x 14V? Ву" x 137 #3 100 13" x 18 — 13 x 16" Yes — 390113 100 
10%" x 16 107" х 15 $5 6DY9 100 | 9%" x 14V 9W x 137 34 36DY98 100 14W x 19" 147" x 19° No [ 250 
12W x 19" 12 x 18 #6 360723 50 107" x 16" 10%" x 15" #5 36DY93 100 19 x24 19 x24 No 360721 125 
144% x 20" 14° x 19 37 360717 50 | 127" x19 12W' x18 #6 360702 50 | 20x20 2024 Yes 39UK68 100 
24 x 24" 24x 24" — 260711 125 14W' x 20 14W x 189 #7 390К92 50 94 x 24 — 24 x 24" Yes 50KJ38 125 
= Mailers 
= Recycled macerated padding material 
Mailers contain shredded paper in the lining of 
the envelope that cushions the contents. These 
mailers protect small items from damage 
| Box during shipment, and are recyclable once used. 
Outside Usable Mailer ltem Pkg. 
EOS Partners " мхі. WxL Number Мо. Qty. 
rai 
aM acr 6x10 Бух Ву" #0 56LR97 250 
lvanced Packaging Solutions Kraft White T x i2" "T X30 H 56LR98 100 
= А А B xi Вих 10%" %0 56LR99 100 
- BIAR — 8VW x13 33 56LTO1 100 
Stayfiat Self Sealing Chipboard Mailers РЫП Vus шше 
If-sealing chipboard mailers have a flap with an adhesive strip that seal ite : Р 
Se sea Mg c pboard SIS tate атар ad ваме 9р tat 5645 6"x 10" БУ' x8 #0 56LT06 250 
the mailer. To open, pull the strip that tears open the mailer. They are stiff and HA x12" T X 10% H 56ІТ07 100 
revent the contents from folding or bending during shipment and are ideal for 87x12 ^ 8Wxi07 f2 561108 (100 
prever s contents from folding or bending during shipment and are ideal fo Kraft “Bis x TZ — B8Wx13 #3 БЫШ) 100 
shipping flat items such as photos. Ox 14" 97х13" #4 56LT10 100 
| ч ; д ius 
Usable mm Pkg Material E Item Material "ПЕ Нет ү: LS d X 5 BLA 50 
WxL — Strip Qty. Thickness Brand No. Thickness Brand No. _ 14V x20" 14x 1818" un 56LT13 50 
"HEC B m = Vogue MU 
"x 6 es .028" — ayflats е, 
6 x8 Yes 100 500% - Staylats _ 56/65 | | 
T x9" Yes 100 | 0028 - Stayflas 56166: вох! 
gxi Yes 100 — Stayflas — 56J467- B O X Partners 


gx i Yes 100 | 0028 


9" х 12" Yes 100 _— | 0.02" Stayflats 


Stayflat Tab-Locking 
Chipboard Mailers 


о 
о 
Ds] 
= 
| 
e 
= 
= 
о 
e 
| 

| 
| 


12%" Үе$ 100 


iix 13%" Ye 100 | 0028 — —_ 5БКМ6 | 0.028" —  5КМ09 
12x13 Ye 100 | — — — 0.02" Stayflats  56JJ69 ; - : 
RO x ii Yes 100 [ secum ҮП? 0.02" Stayflats 5670 Tab-locking chipboard mailers have a 
? x 15 No .028" activ — — — i 
биесін Ye — 100-0008 kM к= tabbed flap that folds over the opening. 
19 x 18 Үз 10 | 0008 — — 5КМ08 007 Siayfats 562071 Kraft SN ES The tabs lock into slots to close the 
137 x 117 Yes | 200 — - — _| 0.018 — 5KMF3 i i 
17 x 21 Yes 100—008 — — BKMCS | 007 — stayliats 56072 mailer. The tabs allow the mailer to 
18x bar Yes 0 008 — — SKMDO | 00» Stay us 364 373 be opened and reclosed, making the 
220" x 27 Yes == ES — | 007 ayflats 56.) i . Sti 
22" x 27" Yes 50 — — — | 0.02%  Stayflats 56JJ75 mailer reusable Stiff paper prevents 
contents from folding or bending during 
x) [Sealed Air shipment and are ideal for shipping flat 
s Has : White items such as photos. 
Jiffy Rigi Self-Sealing : | KRAFT WHITE 
Fib rboard Mailers bs di Outside ба. ЕНДЫ т ела Bund пет 
A | Ickness 0. 1скпеѕѕ ran 0. 
v ш шии ж ш 
i i j " | 0.036" .028" tayflats 
Kraft color chipboard flat mailers are made 2; F 01 — к=п 0.008" Stay ats 56)54 
of stiff, thick paper, and they prevent the y mw 100 | 0.036 5HZY8 0.028" дауна s _ 56355 
i 951" 1271" 100 | 0.036 5Н7/4 0.028" tayflats 56156 
Outside Usable Mailer Нет Pkg. envelope contents from folding 11" 13%" 100 | 0.036 5HZZ0 0.028" Stayfi ats ^ 56JJ57 
Me rcs ег gl B trata ec fp. | Em m m ы жы 
TW'xi0W 7Y&inxi0lYiin #1 S6LTI9 2 $ a В | " .028'  Stayflats J 
ПШ Вт п 5 — seta 2s) "еа а Self-seal flap. Insert 13° 18" 10 — — | 0028" Stayfats 861058 
87x13 8% inx12%in #3 5861121 200 contents and fold over to seal. То 17" 21" 50 — 0036" — BHZZA = =. 
9Wx13 9 %іпх 12 Hii 44 561122 200. i i 17 21" 100 | — = 0.028" Stayflats _ 56JJ60 
оо mx 13% in ys eers tso 0061, fear strip. They are ideal 18° a 50 — 0036" — SHZZS | 00087 Stayflats — 56061 
12%" 15" 12%inx 14% in £6 561124 100 fOr Shipping flat items that must 20° 27 50 | 0036 5HZZ6 | 0.028" Ѕіауйаіѕ 56/62 
14W'x18V. 14 %inx18%in %7 561105 75 not bend, such as photos. 22" 27 50 0.036" 5HZZ7 0.028" Stayflats — 56JJ63 
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PACKAGING & SHIPPING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Stencil Rollers & Inks 


36XE28 1F151 


Stencil Roller 


29WN99 Stencil Roller 


Handle 
29М/РО1 


MARSH SC „Шуу. 
Marsh Shipping Supply Co., LLC th 


қ. В 4HY29 
a. Stencil Ink 
Shipping stencil inks are applied Roller Inks—Water-resistant ink is 
М н to shipping stencils to transfer the rolled onto a shipping stencil with a 
message from the stencil to a shipping compatible ink roller. 
Stencil Roller container or product Roller Ink Cartridges—These 
Replacement Head Spray Cans—Aerosol cans are used cartridges screw into express roller 
5А143 to spray ink onto a shipping stencil. 4HY28 sold on this page. 
This is a faster way to apply ink than 
rolling it on. 
ча Stencil Ink 
Container Container Mfr. Item Pkg. 
Color Type Size Resistance Properties Brand Model No. Qty. 
Stencil Ink Spray Cans 
Black Aerosol Can 11 oz Water Resistant Marsh 30395 5XT13 1 
Dark Blue Aerosol Can 120 Waterproof, Weather Sprayon 503109000 1HGE2 1 
Orange Aerosol Can 12 oz Waterproof Aervoe 2805 36XE31 1 
Red Aerosol Сап 12 oz Waterproof Aervoe 2801 36XE28 1 
an AerosolCan 12 oz Waterpro! Weather Sprayon 503119000 6KDU1 1 
White Aerosol Сап 11 oz Water Resistant Marsh 30400 5XT14 1 
White Aerosol Сап 1207 Waterproof Aervoe 2807 36XE33 1 
Yellow _ Aerosol Сап 12 02 Waterproof Aervoe 2802 36XE29 1 
Stencil Roller Inks 
sh t : Black Jug tat Water Resistant Marsh 20902 5A132 1 
andie Replacement Black Jug Tat Water Resistant Marsh K-BK-Q — 5А136 1 
32UR96 Fountain Brush Tip Black Bottle іш Water Resistant Marsh 70903 6YLT8 1 
5A142 Clear Jug 1at Water Resistant Marsh RMS-Q 5А133 1 
Вей Jug 141 Water Resistant Marsh 20909 1F152 1 
MARS HW White Jug 1at Water Resistant Marsh 20923 1F151 1 
Marsh tipping Supay Co, LLC Yellow Jug 1at Water Resistant Marsh 20926 1F153 1 
Е Stencil Roller Ink Cartridges 
Stencil Rollers Black Botte |407 Water Resistant Marsh 33564 4НҮ29 8 
White Bottle 402 Water Resistant Marsh 33565 4HY30 8 


These rollers are used to apply roll-on Foam Roller with Handle— 
inks to shipping stencils and transfer a Economical stenciling system uses 
message from the stencil to a shipping  Rolmark ink on porous and nonporous 


container or product. surfaces for occasional stenciling. MARSH: 

Stencil Rollers—Shipping stencil Replacement Fountain Brush Tip— | = ss sippy LLG 

rollers come with replaceable handle Replacement tip with hog hair bristles H H 

and head. is for stencil fountain brush 5A134. Stencil Cutting 


Stencil Brush—A valve dispenses Machines and 
compatible Rolmark and K-1 ink into Oil Boards 


hog hair brush bristles. The protective Stencil Cutting Machines—Punch 
cover prevents drying when not in use. out letters and numbers on oil boards to 


Replacement create custom stencils for marking ship- 4W224 w/Oil Board 
Overall Handle Replacement Head Handle Mfr. Item ү 2 Е A (Sold S tely) 
Length Length Head Material Diameter Material Model No. ping containers with messages, warnings, old Separately 
ы, Rollers И zi АТОО И and handling instructions. Compatible 
64 ІП = eoprene in = - жайсан ты жа "ТЕС 
4% in = Neoprene 2in = 33575 4HY28 with individual shipping stencil oil boards. Character Characters Lines Item 
8 іп 5in Neoprene 2in Aluminum RFR200-30  5A131 Not compatible with shipping stencil oil Size perFoot perBoard Мо. 
8 іп 5 in Neoprene 2 in Aluminum ҒВ100-30 5А135 board rolls. Stencil Cutting Machines 
Stencil Roller Handle Vin 24 6 48RD15 
6 in 4in Neoprene 2in Plastic RM15-30  29WPO1 Stencil Oil Boards—tndividual rect- 34 in 16 4 1F150 
Stencil Roller Replacement Head ; lin 13 4 4W224 
3 Wein pass Neoprene 2in = 30866 5A143 angular sheets of material are used Overall Overall TEES 
Stencil Brush with cutting machines to create custom Color Width Length Thickness Мо. 
8 364 in біп Hog Hair Brush 2in Aluminum 30322 5A134 stencils. After the machine punches the Stencil 011 Boards 
Mfr. Item ; inki ; біп 20іп 0.015in 52КЕ45 
For Use With Model No. message into the board, ink is applied Brown біл 24іп 0.015 in 52KE44 
Foam Roller with Handle to paint the message onto a container or 6%in 24in 0.015 іп 52КЕ47 
RM50 RM20-30 32UR96 product. Boards are made from materials Тіп 20іп 0.015 іп 52KE46 
Foam Ink Pad leti 4 біп 20іп  0.015in 488017 
RM20-30 RM-50 a2ur93 | that resist ink bleedthrough, which helps 6 in 24in 0.015 in 52JH80 


Replacement Fountain Brush Tip, Includes Polypropylene Cap ensure crisp, readable messages. They Yellow 7 in 20 in 0.015 in 52JH81 
Mfr.No. 30322 30142 5A142 can be used on flat or curved surfaces. Тіп 24in 0.015іп 488016 
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PACKAGING & SHIPPING Scan. Order. Done. 
Packing List Envelopes, Tags & Inventory Labels Details on page A1. 


Item 
Legend Color Мо. 
Inspection Tags, 4% 


inH x 2 38 inW 
Accepted Green 1HAA9 
Inspected Yellow 1HAB4 
Rejected Red 1НАВ2 
1HAA9 Repairable Yellow 1НАВ1 
Scrap Red 1НАВЗ 
29PH40 29PH41 29PH38 l ti T Inspection Tags, 674 
n lon inH x 3 % inW 
Spec 0 ags Caution Yellow 1НАВ5 
= Pkg. of 1000 1HABS Danger White 1НАВ8 
% ; Danger/Do " 
These paper tags inform employees when equip- — Not White 1НАВ9 
= регаїе 
General-Purpose Pre-Printed ment has been inspected and is іп safe condition -Inspection Log White 1HACS 
H i to operate. They improve equipment tracking and Inspection White 1HAC1 
Packing List Envel | Record 
ac g 5 е opes ers . management. All tags include a 12" wire and Maintenance Log Yellow 1HAC2 
A message on the front of the envelope identifies the contents within. Adhesive- | fiber-reinforced fiber-reinforced patch to prevent ripping. іе Мв ІНАВТ 


backed plastic pouches are stuck to the outside of a package to hold shipping 
documents. They ensure invoices, packing lists, and safety data sheets are 
visible and reduce the risk of them getting damaged, lost, or thrown out. Use on 


Card Stock Нет 
Tag Color Gauge No. 
Tap 4 #2, 3 Ya inf x 1 56 inW =e 
boxes, cartons, mailers, tubes, and large envelopes. Fluorescent Green 16217 
Outside Outside Message Item Pkg. Fluorescent Red 1GYY9 
Message H L Color Location Brand No. Qty. Fluorescent Yellow 43 points 10/28 
Side Loading Green 16Ү05 
4i&in 5%in Orange Centered -- 29РН40 250 Orange 16ҮҮ2 
Invoice Enclosed 4%in біл Вей Top — 29РН41 250 Red TGYR3 
біп  10in Orange Тор — 20РН42 250 Taq 83, АЗ ГІНЕН 16ҮТ2 
. " . i 151 = 
Packing Listvnvoice Enclosed 4, in —B yin Orange Centers — —  20PH29 280 Blue AWKYT 
4 іп 5 %in Orange Тор -- 29РНЗ2 250 Fluorescent Green ЖУЗ 
4%in 5 %in Orange Centered -- 29РН33 250 1GYN7 1GZL7 Fluorescent Pink 13 Points —4WLAS 
Hi i = Fluorescent Red 4WKZ6 
4 іп біп Вей Тор 29РН31 250 
Packing List Enclosed 4Міп біл Orange Centered -- 29PH36 250 | we Fluorescent Yellow AWLAT 
біл біп Clear Bottom, Top Scotch 5A146 1000 | M Green сэтт AWERS 
Бп  10in Orange Тор -- 29РН37 250 "m Tag #4, 4 М inH x 2 Ye inW 
= 7m 5i Green Tp — зки 100 | Blank Shipping Tags вш ine 
op Loading 
i i Fluorescent Pink 1HAA3 
DILE EM E S E NM uocem а. 
5 in 6in Clear  Centered Scotch 53JV04 6000 | Paper tags can be attached to prod- Fluorescent Yellow 16711 
Documents Enclosed/ біп  8in Clear Centered 3M  53JV08 4000 А j Green 1GYU7 
Documentos Adjuntos ! ) ucts that a label will not fit on, such Orange 1GYY3 
6in 10in Clear Centered 3M__53JV03 4000 б g 
Invoice Enclosed Бп Тіп Orange Тор -- 29PH39 250 as brooms. There is space for users to Red = 15/5 
Material Safety Data Enclosed 5 № in Тіп Orange Centered = 29PH38 250 write or print information such as ship- -Yellow 13 Points 1GYT5 
Packing List Enclosed 5 %2 in 7in Orange Top 29PH34 250 2 ү 3 
9 5 біп Тіп Orange Centered — — 29PH35 250 ping addresses, product IDs, inventory Tag #5, 4% Н Е 36 inW месе 
tallies, and instructional messages like -Fluorescent Pink AWLCT 
"hold for inspection" or "priority ship- Muorescent Yellow we 
ment." All tags include a 12" wire and — —Orange 13 Points -4WKZ3 
fiber-reinforced patch to prevent ripping. Red 4WKX1 
29PH47 19NY33 i осер ор pping. — rite 4WKY4 
Tag Tag Tag CardStock Пет Yellow 4WKX5 
Number Height Width Gauge No. Tag #6, 2% inH x 1 36 inw 
| Manila White 0 Points 4WLC3 
#2 3%" 197 13Роіпів 1GYN6 Tag #6, 5% inH x 2 56 iW 
— 43 3%  1/W 13 Роіпіѕ 1GYN7 Blue 16YX7 
fo  4W 2% 13Роіпів 16ҮМ0 Fluorescent Green 1GZL9 
Outside Outside Item Pkg. #6 Буй" 256  13Points 1GYR1 Fluorescent Pink 1HAM 
- ul Ж L Color No. Qty. #7 EA 25 13Points 1GYR2 Fluorescent Red 1GYZ4 
ide Loadin #8 6%" 3%" 13 Points 4Х886 : 
: An юп Clear 29PHAA 250 | white Fluorescent Yelow — үз Points TGAS 
Blank Packing 4⁄2in біл Clear 29PH43 250 £i  5W 2% 13 Points 1HAN7 Orange 1GYY5 
a 4in Bin Clear 29PH47 250 #2  3W 19$  13Points 1HAC6 Red 4GYR7 
List Envelopes 4%in Qin Clear 29PH46 250 37 59 2047 30 Points 35RZ52 * -White 16Ү/8 
| 5%in Тіп Clear 29РН45 250 Я8 6%" ЗИ” 13Points 1HAAB Yellow 16ҮТ8 
These envelopes have an adhesive à а in 10 in Clear DS 2n Card Stock Нет Tag #7, 5 34 inH x 2 76 inW 
: A 5 x 
backing and can be stuck to the B%in 10%п Red 29PH51 250 — Color Gauge No. Tay #6 6 ned- 3" ES oints  32MJ43 
outside of a package to hold shipping su n Clear pum 251 Tag #1, 2 4 inH x 1 % inW Blue ' 16YX9 
documents.This reduces the risk of 9 % in 12іп Clear 29РН44 250 ННІ ЕСЕП Green EL Fluorescent БІ THANG 
the documents getting damaged, lost, tpt a жан ‘in Clear  29PH48 250 Fluorescent Pink САВ Fluorescent Red 1GYZ6 
; FI t Yell А 16715 
or thrown out. Use оп boxes, cartons, 9 т оюп White 19NY34 25 Fluorescent Red — 13 Points -4WKZ5 muorescent Yelow — үз Points TEES 
mailers, tubes, and large envelopes. 13in 13і White 19NY33 25 Green AWKX7 Grange TET 
a —— ——À Orange AWK: e 
White AWKY2 White 1GYX1 
* Brady brand. Yellow 16Ү02 
Pouch Tape Dispensers — -— Dios 
Pull/Cut Dispenser secures to a table or 
wall the for easy dispensing of pouch tape. 
3" core. Tape Dispenser has adjustable -— Inventory PCHOOSE: | Item 
feature that allows use of tape pouches 53JV08 j H_ W Shape Color No. 


Control Labels — 1i 


and protection labels in lengths from 5" up 


ж 3in_  2in | Rectangle Green, Orange. F8572 
to 12". Can be tabletop-mounted or used тт = Roll of 1000 3in 4 in Rectangle Pink, Red, Yellow НЕН 
as a portable dispenser for versatility. a = 3" core min te ESSE == 

- : 
Max. Pressure-sensitive paper Legend Color No. 
Tape Item А i With Legend 
ER For Use With Width H L No. labels ш the status of Counte Green, Orange, Pink, Yellow | D6074 
Pouch Tape Dispenser supplies for storing, routing, Inspected D6075 
Self Adhesive Tapes 5in тіп 5in 2А672 ` Е Rejected Green, Orange, Pink, D6076 
Tabletop Tape Dispenser and tracking. Labels with Return to Stock Red, Yellow D6077 
Pouch and Label Protection Tape 6in 8 in 7% in 53Л/08 legend are 2" x 2" dia. Use First D6073 
1406 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PACKAGING & SHIPPING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Packaging Labels & Thermal Labels/Ribbons 


Instructional Handling Labels HANDLE WITH CARE 
Communicate information on how to handle shipments, how to open shipments, 
what's inside shipments, and where the shipments are coming from. Labels are DELICATE 
applied to boxes, mailers, crates, drums, etc. For more instructional handling INSTRUMENTS 
labels, see Grainger.com. 
Lahels per Roll 
Back- 0° 500 FRAGILE 
Label Label ground Item Item 
Message Width Height Color* Material No. No. 16U961 16U960 
Shipping Arrows 
Arrow (Image Only) 
Arrows (This Side Up) 4 6 W Paper — 3WRX7 Labels per Roll 
Up Arrow 3 4" WwW Adhesive Back, Paper | 16V040 | 16U849 Back- 50 500 
Arrows with Message Label Label ground Item Item 
This End Up 2 3 W Adhesive Back, Paper | 16V033 | 16U862 Message Width Height Color* Material No. No. 
This End Up 4 8 W Adhesive Back, Paper | 16V034 | 160861 Inspection 
Arrow with Multiple Messages EM Of 5 3" G Adhesive Back, Paper | 16V031 — 
is End Up, " " i pening Instructions 
Comply w/Spec. Ы 8' М Adhesive Back, Paper | 16/036 | 160860 Open This End 5' — 3' y Adhesive Back, Paper | 16/018 | 160832 
Care Instruction Special Instructions 
Do Not Electronic Material, б " ; 
Do Not Accept, = m с Aahesive ваа Paper Гана еле Don't Drop 3 2 Ww Adhesive Back, Paper | 16U976 | 16U875 
s Damaged » ғар Heavy 8 үй Y Adhesive Back, Paper — 16U811 
Do Not Break Down Skid 5 3 R Adhesive Back, Paper | 16U962 | 16U805 No Top Freight 5 3 Y Adhesive Back, Paper | 16V017 | 16U899 
Do Not Drop 3 2" W Adhesive Back, Paper | 16U964 | 16U873 Perishable 3" 4 W Adhesive Back, Paper — 160851 
Do Not Forklift 5 3 R Adhesive Back, Paper | 16U966 | 16U833 Time Sensitive 
Do Not Freeze 3 T W Adhesive Back, Paper | 160967 | 160808 Rush 3 3 R Paper — 9WD25 
Do Not Ship 5 3 G Adhesive Back, Paper | 160968 | 160884 Shipping Contents 
Do Not Stack 3 T R Paper — 3WRZ1 Climate 
Do Not Stack 3 4 W Adhesive Back, Paper | 16U969 | 16U850 Keep Away from Heat 3w 5 WwW Paper = 33W825 
Do Not Stack 3 T W Paper — 3WRX9 Keep Frozen 3 4" R Paper = 3WRZ3 
Do Not Use Blades " " А Keep Frozen 3 4 W Paper — 3WRY4 
0 Open 3 i Е Adhesive Back, Paper | 160974 | 160857 Protect From Heat 3 4 W Adhesive Back, Paper — 16U856 
Hold, Do Not Ship p: 3" G Adhesive Back, Paper | 16V001 | 16U883 Protect From Heat 3" 4 W Paper — 3WRX5 
Refrigerate Do Not Freeze 3" 4 W Adhesive Back, Paper | 16V030 | 160853 Enclosed Documents 
Fra ile i Instructions Enclosed 5 3: Y Adhesive Back, Paper | 16V004 — 
elicate Instruments, " " А Packing List Enclosed 5" 3" R Adhesive Back, Paper | 16V022 | 16U831 
Fragile 5 3 Ww Adhesive Back, Paper | 16U960 | 16U870 Interior Components 
Fragile 3" 4 R Paper = 3WRZ5 Delicate Instruments 3" 2" R Adhesive Back, Paper | 16U958 | 16U788 
Fragile, 4 Square 4 4 W Adhesive Back, Paper — 16U881 Glass 4 4 W Adhesive Back, Paper — 16U880 
Fragile, Broken Glass 3 4 WwW Adhesive Back, Paper 160093 | 16U790 Mixed Carton 3 2" G Adhesive Back, Paper | 16V009 | 16U888 
ЕТІЛЕ s 5'  3' Y Adhesive Back, Paper | 160983 | 160792 ШЕЛ 5 3  R Adhesive Back, Paper | 16\011 | 160891 
Fragile, Liquid 3 2" W Adhesive Back, Paper | 160986 | 160879 Mixed Pallet 5 3 Y Adhesive Back, Paper | 16V012 | 16U886 
Fragile, Liquid 5 E W Adhesive Back, Paper | 160987 | 160878 Partial Case 5 3 G Adhesive Back, Paper | 16V024 | 160901 
Fragile, Thank You 3" 2" W Adhesive Back, Paper | 160988 | 160907 Small Parts Enclosed 5 3 G Adhesive Back, Paper | 16V032 | 16U797 
Fragile, Thank You 5" 3 W Adhesive Back, Paper | 160989 160863 Time Sensitive 
Fragile, This Side Up 3 2" W Adhesive Back, Paper | 160991 | 160869 Perishable 3 4 W Paper — 3WRY2 
Fragile, This Side U 5: 3" ү Adhesive Back, Paper | 160990 = Receiving 
Keep Dry, Fragile, Up 3 4 W Adhesive Back, Paper | 16V006 | 160859 Inspection 
ranee with Care Attention Е 3. 9 Adhesive Back, Е рег 180850 190803 
elicate Instr., " " ; ox Of Е Г esive Back, Paper 5 794 
Handle With Care 3" 2 М  AdhesiveBack Paper | 160956 160877 Inspected By — т " — R Adhesive Back Paper | 161003 | 160802 
Fragile, Handle With Care — 3" 2" W Adhesive Back, Paper | 16U984 | 160866 Must Ship Today 5 3 R Adhesive Back, Paper | 16V016 | 16U806 
Glass, Handle With Care 3" 2" үү Adhesive Back, Paper | 160995 | 160864 Ready to Ship 5 3 Y Adhesive Back, Paper | 16V029 | 16U902 
Glass, Handle With Care 5 3 W Adhesive Back, Paper | 160996 | 160865 Skid Of . 5 3 G Adhesive Back, Paper == 160795 
Handle With Care 3 4 W Adhesive Back, Paper | 160997 | 160791 Country of Origin 
his Side Up 3W — TW R Paper — 8UR35 USA 
his Side Up 5" 3" W Adhesive Back, Paper — 16U789 Made in USA 1" 1 W Adhesive Back, Paper | 16V008 | 16U804 
*W-White. G-Green. R-Red. Y-Yellow. O-Orange. 
Thermal Transfer Labels S 
Blank paper labels require a ribbon to 
produce crisp images that will last longer 
than direct thermal label images. An adhesive 
backing allows the labels to stick to shipping Thermal Transfer 
containers. A thermal barcode label printer Ribbons 
is used to customize the labels with print | , MO À 
addresses, barcodes, and company logos. Use with thermal barcode label printers to print information on thermal 
Thermal transfer label rolls save time transfer labels. The ribbons contain ink that is absorbed into the label 
because they contain more labels than a material to form a crisp image during printing. Wax ribbons create 
fanfold. Fanfold labels consist of multiple smudge-resistant images. They are suitable for labels that will be used in 
labels that are folded into a stack. Colored indoor environments. Wax/Resin and Resin ribbons resist smudges and 
labels can be used for color-coding ship- scratches and can be used in indoor and outdoor environments. Wax/Resin 
ments, shipping locations, and products. 220090 ribbons may be exposed to light or moderate abrasion. Resin ribbons may be 
(abel Label Label Cora Label Lahels Rolls Шеті exposed to heat, heavy abrasion, greases, oils, and harsh chemicals. 
Width Height Color Dia. Material perRoll per Case No. Compatible Ribbon Ribbon Core Rolls Item 
Thermal Transfer Label Rolls-Ribbon Required Printer Brand Width Length Color Dia. рег Case No. 
3in Sin White 3in — Thermal Transfer Paper 1,200 8 220090 Wax Thermal Transfer Ribbons 
4 in 2 in White  3in Direct Thermal Paper 3,000 4 22D104 Intermec 4.09 508 ft Black {in 6 35YP31 
4in 2in White Зіп Thermal Transfer Paper 3,000 4 220091 Intermec 4.09 1,499 Black Tin 6 35YP32 
4in 3in White  3in Direct Thermal Paper 2,000 4 220105 Zebra 2.38 1,476 Black {in 6 35YP26 
4in 3in White Зіп ^ Thermal Transfer Paper 2,000 4 220092 Zebra 4.03 1,476 Black Tin 6 35YP28 
4in 4in White  3in Thermal Transfer Paper 1,500 4 22D093 Zebra 4.34 1,476 Black {in 6 35YP29 
4in 6in White Тіп Direct Thermal Paper 250 16 22D109 Zebra 5.98 1,476 Black Tin 6 35YP30 
4in 6in White — 3 in Direct Thermal Paper 1,000 4 22D107 Wax/Resin Thermal Transfer Ribbons 
Fanfold Thermal Transfer Labels - Ribbon Required Intermec 4.09 508 ft Black Tin 6 35YP38 
4in 2in White -- Thermal Transfer Paper 5,000 2 220097 Zebra 4.03 1,476 Black Tin 6 35YP35 
4in 6in White —— Thermal Transfer Paper 2,500 2 220101 Zebra 4.34 1,476 Black Tin 6 35YP36 
Colored Thermal Transfer Label Rolls-Ribbon Required Resin Thermal Transfer Ribbons 
4in 6in Green  3in = 1,000 4 35YP21 Zebra 2.38 1,476 Black Tin 6 35YP39 
4in 6in Orange 3in = 1,000 4 35YP18 Zebra 3.16 1,476 Black lin 6 35YP40 
4in 6in Yellow — 3 in EE 1,000 4 35YP17 Zebra 4.34 1,476 Black Tin 6 35YP41 
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PACKAGING & SHIPPING 
Barcode Label Printers & Damage Indicators 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Desktop 
60DZ98 


Barcode Label Printers 


Label printers use heat to print barcodes and other useful information on direct 
transfer or thermal transfer labels. They let users create custom labels with 
barcodes, addresses, company logos, and other information for shipping, track- 
ing, inventory, product identification, and barcode pricing applications. 


DESKTOP BARCODE LABEL PRINTERS 


ZD420 Series—Uses both standard ribbon and cartridge. It alerts the user 
when a ribbon needs replacing. ZD620 Series—Features a three-button 


Industrial 
60DZ09 


ZEBRA 


TECHNOLOGIES 


Mobile 
60EA63 


(% 
military-grade durability to withstand significant drops to concrete, sprayed 
liquids, and dirt. It has large buttons and a user-friendly interface for easy oper- 
ation, even when wearing gloves. 20630 Series—Features radio-frequency 
identification (RFID) technology and large color graphics display. Wake-up 
feature allows the printer to enter sleep mode when idle and wake up when the 
user presses the print button. Roaming technology ensures that there is always 
a dependable internet connection. 


i ith fi i i i i j Max. Printer Dispensing Wire Item 
interface with five LED status icons or an optional 10-button interface with color Prin Width Resolution Print Speed Style Communication No. 
LCD display. Desktop Label Printers 
INDUSTRIAL BARCODE LABEL PRINTERS m in 203 dpi 6 in/sec ear 0) Wired 60EA25 
71411 Series—Printer performs both thermal transfer and direct thermal j 203 dpi 8 in/sec Cutter Wired 60EA03 
printing. It has a side-loading metal print mechanism and toolless printhead 4.09 in 203 dpi 8 in/sec ear 0 Wired  — 600798 
қ ера А H . . 203 dpi 8 in/sec ear O Wireless (wifi) 60ЕА01 
replacement. Metal media cover has enlarged clear viewing window. A bi-fold Industrial Label Printers 
i i ж 11411 
media door decreases overall operating space. ZT51 0 Seres- - Features a 205 300 dpi Time m Wird 500735 
customizable, back-lit multiline graphic LCD display with intuitive menu and m 203 dpi 14 in/sec ear Oi Wireless (wifi) 600729 
keypad for quick operation. It is capable of thermal transfer and direct thermal 203 dpi TZ TUS  Hewind/Pes OW — "Wired 600717 
printing. 4.09 in 203 dpi 12 in/sec ear 0] Wired 600709 
203 dpi 12 in/sec ear O Wireless (wifi) 600710 
MOBILE BARCODE PRINTERS Mobile Label Printers 
70320 Series—3" printer for labels, receipts or both. It has scuff-resistant, Dom in 203 dpi 40 in/sec ear 0 Wireless (wifi) 60ЕА67 
durable housing that can withstand outdoor elements. Printer uptime is zs m am — БЕЙ — ШЕЕ 
improved with monitoring and troubleshooting capability in real-time from a 20630 RFID 
remote central location. 20510 Series—Used for 3" receipt printing and has 4.1 in 203 dpi 4.5 in/sec ear 0 Wireless (wifi) 60ЕА51 
EC» | Damage indicators rid SHOCKWATCH: TILTWATCH' XTR 
Shock indicators provide clear visual indication G-Force Label Label Resettable Hem Pkg. 
if a shipment has been dropped or otherwise Sensitivity Width Height Language Y/N Brand No. Qty. 
Label Width Label Height | ¢xposed to an impact force that exceeds а Плорите антенаи English Y Drop тег 48KBB 25 
predetermined level. 10 m 2 English N Drop н Tel 10 25 
Drop N Tell Indicators аге self-stick damage 15-й 2 English N —  Drob N Tel ДОКУ —5 
Drop N Tell indicators that attach to shipping contain- 15 wa 2 English i Drop М 18 p] 25 
Indicator ers. They come with warning labels that 95 — ж English Y Drop N Tell 48K821 2 
zd are also applied to the shipping container 30 "s A English y Drop N Tal 225020 2 
=й to give clear instructions for receiving the 100 — a 9 English N Dron N Tell 49K929 25 
shipment if mishandling has occurred during Sk ТЕР й diy 2 English Y DropNTell 49923 25 
SuockDo! transportation. Em Ki KL English N Shockwatch 55/88 50 
H j 50 3e  3'e English N hockwatch 55JF85 50 
ShockDot Indicators are always activated 75 FA 39 English N  Shockwatch 55JF84 50 
© ShockDot and include a QR code for traceability. 100 39 39e English N Shockwatch 55JF83 50 
шшеагвг ShockWatch Indicators сап be used with  SheekWateh Indicators, English М — Shockwatch S8JFBT 50 
compatible companion labels that are also 25 3196" 3196" English N Shockwatch 55JF92 50 
а na А А 134g" 1346" 
applied to the shipping container to give 8L 39e ш\ Enh EE P M 
WARNING clear instructions for receiving the ship- 2 Ei s English T Shockwa ch БЫНЫ Ed 
ment if mishandling has occurred during Shocktatoh 2 ЕГА 19181 осмата 
transportation. 5 Dm m English N Soc ch d 30 
Т А ба" ба" nglish hockwatch 
ShockWatch 2 Indicators are field-armable 15 Ты" 16" English N Shockwatch 55JF95 50 
to eliminate activation until impact detection 25 ID DM ЕЛШЕП NL Shockwatch 55/96 50 
Fieri Shaukwatch is needed. 50 Тет Тб English N Shockwa ch 55JF98 50 
^ к ShockWatch Indicator Companion 1*9 Та" English N hockwatch 55JF99 50 
Indicator 2 Indicator k , ShockWatch Indicator Companions 
labels are used on shipments that contain 5% Д0" English _ N Shockwatch 554603 200 
ShockWatch brand shock indicators. The labels — 5% ви" pud N  Shockwatch 55JG08 200 
instruct people how to handle the shipment _ Бу" Ву зө English; N Tiltwatch 551012 200 
апа гесеіуе it if damage is indicated on the | == BX BYE English N Shockwatch 85604 200 
ShockWatch indicator. The companion label is = by" BY Е English н N Shockwatch 55Ј605 500 
inni i " " nglisn, French, 
placed on the shipping container and then the — 5%" 8% German, Spanish N Shockwatch 55JG06 200 
: 1. е г г! xd ео — 5и зи — doin Spanish М. Shockwatch 55JG07 500 
ion label, as indicate e illustration on the p 
ShockWatch э y — 5% ви English, French, N Tiltwatch 554611 200 
Indicator Companion companion label. German, Spanish 
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PACKAGING & SHIPPING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Barcode Label Scanners, Thermal Labels & Poly Bag Sealers 
Barcode Label Scanners (МЕЕВВА 


Scanners read barcodes on labels, and capture address and tracking information on items, process 
inbound and outbound shipments, price products, and manage inventory. They are used in warehouses, 
retail stores, e-commerce businesses, shipping and receiving departments, product picking tasks, and 
healthcare facilities. Corded Barcode Label Scanners—Plug into USB outlets. Commonly used at 
counters at retail stores. Cordless Barcode Label Scanners—Portable scanners are powered by batter- 
ies. They are suitable for applications where the scanner needs to be used in many different locations. 
Industrial Cordless Barcode Label Scanners—These portable scanners are more rugged than stan- 


dard cordless barcode scanners. They can withstand more impact from being dropped or knocked around Corded Cordless Industrial 
during use and are suitable for freezer applications. They are powered by batteries. 60EA69 60EA86 Cordless 

Travel 60EC11 

Distance Max. Scan Item 
from Base Distance Model Number Weight Connec. Type Image Scan Type Voltage No. 
Corded Barcode Label Scanners 

30in 30 ft L12208-SR000062ZNA 140g USB 1D Scanner 5V 60ЕА74 

30 ft Li2208-SR000072ZNA 140g USB 1D Scanner 5V 60EA75 
1 ft DS2208-SRO0006ZZWW 161.60 USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (ІВМ), 46ХХ over RS485 1D Scanner, 20 Scanner — 4.5V, 5.5 V 60ЕА80 
1ft DS2208-SR7U2100SGW 161.60 USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (ІВМ), 46XX over RS485 1D Scanner, 20 Scanner — 4.5V, 5.5 V 60ЕА85 
- 2ft LS2208-7AZU0100ZNA 150g USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 468x/9x 1D Scanner 5V 60EA69 
2ft LS2208-SR20001NA 150g USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 468x/9x 1D Scanner 5V 60ЕА70 
2ft LS2208-SR20007R-NA 150g USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 468x/9x 1D Scanner 5V 60EA73 
Cordless Barcode Label Scanners 
1ft DS2278-SR00006ZZWW 214g USB 1D Scanner, 2D Scanner 5V 60EA86 
14 in ift DS2278-SR7UMCOOAZW 214g USB 1D Scanner, 2D Scanner 5V 60EA91 
ift DS2278-SR00007ZZWW 214g USB 1D Scanner, 2D Scanner 5V 60ЕА87 
Industrial Cordless Barcode Label Scanners 
um — LI3678-ER2F003VZWW 424g USB 1D Scanner 5V,12V 60ЕСІІ 
— L13678-SROF003VZWW 386.5 g USB 1D Scanner 5V,12V 60ЕСІЗ 
Rolls 
wa кар Lapa core Labels e — tom 
DYMO i eig olor ia. perRo ase Bran 0. 
e brother. Direct Thermal Label Rolls 
AVERY Printer Compatibility Desk Top Label Printer 
Lo A 3A" White 1' 260 1 Dymo 2Х7М5 
ж 2 White T 500 10 Dymo  1ZTB9 
Direct Thermal T 2W White T 500 1 Dymo 2Х7М6 
TW 3% White T 260 1 Dymo 2XZN3 
L b І lw  3W White T 350 — 10 Dymo  1ZTB7 
abeis iX 3%" White T 260 1 Dymo 2Х7М4 
7 AN 4 White T 250 1 Dymo 2Х7М8 
Create custom labels with barcodes 2135; 1766 White = 800 1 Brother 136564 
and other useful information. These 3W T% White  — 400 1 Brother 130558 
i 3W 1196" White -- 400 1 Brother 136563 
blank paper labels do not require 32%2" 2$ White — 300 1 Brother 136559 
a ribbon, ink, or toner for printing. T 2W White T 290 1 Dymo 23М345 
Adhesive backing sticks to surfaces qd y White 1 250 1 Dymo  23M347 130564 23M344 
such as packages, shipping contain- 4 е Ме т 300 — 10 Dymo — TZIB8 
ers, and warehouse or retail racks 6-4 White — 200 1 Brother 150559 pus 
, . 6 4 White 1 220 1 Dymo 23М346 Label Label Label Core Labels рег Item 
A compatible thermal barcode label Printer Compatibility Industrial Label Printer Width Height Color Dia. perRoll Case Brand No. 

, ; А 2 T White 3 3000 4 Avery 491759 3 2 Red 3 300 8 — 60DX43 
printer is used to print addresses, 3$ . Ийе 3 1000 4 Амегу  49VT60 3 2 Yelow 3 300 8  - 6ODX41 
barcodes, company logos, etc., 4 2' White 9 1,000 2 Меу 149/Т61 3 5 Bue 3 1200 8 — 600Х47 
See page 1379. Direct Thermal 4" 3" White 3" 1,000 2 Avery 49/Т62 3 5" ееп 3 1200 8 — 60DX49 

— Mult 6 4 — White — 3' 1,000 1 Avery 149/Т58 3 5 range 2 1200 8 — 60DX50 
Rolls Multiple labels are stored on Colored Direct Thermal Lahel Rolls 3 5 Red 3 1200 8 — 60DX48 
a roll core. Colored Direct Thermal Printer Compatibility Desk Top Label Printer т 5' Yelow 3 1200 8 —  60DX46 
Label Rolls—These labels can be TW  3W Clear 1' 130 1 Dymo 23М344 4 2 Blue 3 3000 4 — 60DX52 

2 i ; Printer Compatibility Industrial Label Printer 4" 2 Green 3 3000 4 = 60DX54 
used for color-coding shipments, Ty — 2 Бе 3 300 8  - 60042 Т 2 Orange 3 300 4  -— 80DX55 
shipping locations, and products in a 3" 2" Green 3 300 8 — 60x4 4 2 Red 2 300 4 — 600Х53 
container. Ky 2 Orange 3 3000 8 --  600Х45 T 2 Yellow 3° 3000 4 — 600X51 


Foot Operated—These sealers help with floor sealing jobs. Tabletop Impulse 
Sealers—Spot crimp sealing for flat and gusseted poly bags or poly tubing. 
Repair Kits—Include heating element, lower PTFE tape, and upper PTFE fabric. 


Heat Poly Bag Sealers ж 

Seal parts in plastic bags for shipping, distribution, or storage. Bag sealers 

use pressure and heat to close poly bags with a watertight, airtight seal. They {ЗРЕБЗӘ 
crimp the top of a bag and apply heat that melts a strip of the bag to close it. 


REPAIR | —— 

Max. Max. Max. Heat KITS = 

Seal Seal Seal Overall Overall Sealing Includes Item Item 4LT32 5ZZ35 
Length Width Thick. Height Length Туре Cutter No. No. | 
Foot-Operated Sealers 

1734" ув" 7 mil 36" 20%" Impulse No 41732 52745 

23%" ж 7 ті! 3614" 26%" Impulse No 57747 57748 | 
Tabletop Impulse Sealers 

6 56" 7 mil 4 TW Direct No 13F532 — 

TA" Ve 6 mil 87" 127 Impulse No 41736 52756 

117" ув" 6 mil 8% 18/7: Impulse No 41728 57738 

11 ж 6 mil 11" 18%" Impulse Yes 57735 2VAE2 

11% 5%' 7 mil 3%" 11%" Direct No 13F534 = 

15%" ж 7 mil 10%" 21%" Impulse No 57740 57742 

20%" ув" 1 mil 11% 26%" Impulse No 2LED7 2LEE4 

2398" ж 7 mil 13" 32%" Impulse No 2LED8 2LEES 
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PACKAGING & SHIPPING Scan. Order. Done. 
Flat, Open-End Poly Bags Details on page А1. 


Flat, Open-End Poly Bags 
= FDA compliant 
Clear bags have a sealed bottom with an open top that can be left open, tied 


with a twist, or sealed with heat or tape. Sold in case packs. For heat impulse 
sealers, see page 1409. 


Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
w L No. Qty. w L No. Qty. w L No. Qty. w L No. Qty. 
Linear Low Density Poly (LLDPE) 12" 20" 5DGG5 1000 12" 18" 5DGX9 1000 6 8 4DKX9 1000 
1mil 12" 24" 5DTF9 500 12" 20" 5DTJ7 500 6 9 5DHRO 1000 
6 8 5DRG7 2000 12" 24" 5DTG2 500 12" 20" 5DGYO 1000 6 10 5DHR1 1000 
ТЫ 10" 5DRH6 1000 15" 24" 50Т64 500 12" 24" 5DTJ8 500 6 12" 5DHR2 1000 
8 8 5DRJ1 1000 15" 32" 5DTG5 500 12" 30" SDTJ9 500 T 9 5DHR6 1000 
8 10" 5DRJ2 1000 16" 24" 5DTG6 500 14 16 5DGY4 1000 8 8 SDHT2 1000 
9' 12" 9LEN9 1000 16" 36" 5DTG8 250 14 20" 5DGYS 1000 8 10 4DKY1 1000 
9' 15" 8RNN6 1000 18" 32" 5DTG9 250 14 24 5DGY6 500 9" 12" 4DKY2 1000 
10" 12" 8YFW1 1000 20" 20" 5DGKO 1000 15" 20" 5ZW16 500 10" 12" SDHU2 1000 
10" 18" 5DRK8 1000 20" 26" 5DTH1 500 15" 24" 5DGY7 500 10" 16 5DHUS 1000 
10" 20" 50ВК9 1000 20" 30" SDTH2 250 15" 32" 5рТК0 250 10" 18 5DHU4 500 
11" 18" 5DRL4 1000 20" 30" 5DGK2 500 16" 18 50670 500 12" 14 8AYWO 1000 
12" 12" 5DRL5 1000 24" 30" 5DGK9 500 16" 20" 5DGZ1 500 12" 18 4DKY3 500 
12" 13" 5SDRL6 1000 24" 48" 5DTH3 200 16" 24" 5DGZ2 500 12" 24" 5DHV3 500 
12" 16 5SDRL7 1000 30" 30" 50616 250 16" 36" 5DTK1 250 14 20" 5DHV6 500 
12" 20" SDRL9 1000 2 mil 18" 24" 50676 500 14 24" 5DHV7 250 
14" 20" 9AEJA 1000 2 4 52W06 1000 18" 36" 5DGZ8 250 15" 24" 9UAV1 250 
14" 24" 5DRN7 1000 3 4 5DGP6 5000 18" 40" SDTK2 250 18" 20" SDHW8 250 
18" 24" 9MD47 1000 3 5 52W07 1000 20" 20" 5DGZ9 500 18" 24" SDHW9 250 
22" 36" SDRTO 500 3 5 5DGP7 5000 20" 24" 5DHAO 500 20" 24" 5DHX3 250 
1.2 mil 4 6" 52W08 1000 20" 30" SDTK3 200 20" 30" 5DHX4 250 
24" 24" 5DRT1 500 4 8 2KMP3 1000 20" 30" 5DHA1 500 22" 30" 5DHX8 200 
32" 50" 5DRU3 250 4 8 5DGR6 2000 22" 24" 5DHA3 250 24" 24" 9DKG8 250 
36" 48" 5DRU4 250 4 10" 5рТН4 1000 24 24 5DHAS 500 24" 30" 8ZAD6 200 
40" 48" 5DRU8 200 5" T 52W09 1000 24" 30" 5DHAG 500 24" 36" 8AVL9 200 
1.4 mil 5 T 5DGT5 2000 24" 36" 5DHA7 250 24" 38" 5DHY2 100 
3" 8" 5CPK6 2000 5 10" 50677 2000 24" 38" 5DHA8 250 24" 42" 5DHY3 200 
g 12" 5CPT6 1250 5 13" SDTH5 1000 24" 48" 50ТК4 100 24" 48" 5DHY4 100 
Low Density Poly (LDPE) 5 15" 5DGT9 1000 28" 42" 5DHC4 250 28" 50" 5DHY7 100 
0.9 mil 6" 8" 52W10 1000 28" 60" 5DTK6 100 30" 36" 8AVM2 100 
4 4 SDRE8 5000 6 9" 50604 1000 30" 60" SDTK7 100 36" 48" 9M945 100 
1 mil 6 10° 5DGUS 1000 32" 32" 5DHDO 250 36" 60" 9HPX6 50 
5 5 5 ВЕТ 4000 6" 12" 5DGU6 1000 38" 64" 5DHD2 100 38" 64" 8UR15 50 
10" 16" SDFV6 1000 6 12" SDTH6 1000 44" 48" 5DHD3 100 44" 54" 9U950 50 
15" 18" 5DRPO 1000 6" 15" 5DGU7 1000 3 mil 6 mil 
15" 18" SDFV8 1000 6 18" SDTH8 1000 4 6 SDHFO 2000 4 6 5DRA8 1000 
1.5 mil 7" 9 50611 1000 5 8 5DHF8 1000 8 10" 5DRC3 1000 
2 3 SDFX7 10000 7" 12" 5DGV3 1000 6 9' 5DHG4 1000 8" 12" 9K462 1000 
30" 6 5DFZ2 5000 8 8 5DGV8 1000 T 10" 5DHH0 1000 g (РЫ 50ВС5 1000 
4' 4' 5DFZ3 5000 8" 10" 52W11 1000 8 10" 5DHH3 1000 12" 18" 5DRC7 500 
4 8 5DFZ6 3000 8 12" SDGWO 1000 8 12" SDHH4 1000 18" 24" 5DRC8 250 
5 T 5DGA4 2000 8 15" 5DGW1 1000 g 12" 5DHH7 1000 20" 30" 5DRC9 200 
6 12" 5DGC5 1000 8 15" SDTJO 1000 9" 15" 5DHH8 1000 30" 40" 5DRD1 100 
6 12 SDTEB 1000 8 18 БВ 500 10° 17 5DHJO 1000 High Density Poly (HDPE) 
6" 15" 50ТЕб 1000 8 18" 5DGW2 1000 12" 12" 5DHJ2 1000 0.5 mil 
6 15" 5DTE9 1000 8" 18" 5DTJ1 1000 14" 20" 5DHJ7 1000 18" 30" 4DKV5 1000 
7" 10" 50601 1000 8 21" 5DTJ2 1000 16" 18" 5DHJ9 500 20" 24" 4DKV7 1000 
Т" 12" 5DGD2 1000 9 12" 5ZW12 1000 20" 30" 50НК2 250 0.75 mil 
8 10" 5DGD7 1000 10 10 5DGW9 1000 24" 30" 5DHK3 250 10" 14" 4DKW1 1000 
8" 15" 5DTF2 1000 10" 12" 5DGXO 1000 24" 36" 5DHK4 250 12" 16" 4DKW2 1000 
8" 18" 5DTF3 1000 10" 14 52W13 1000 38" 64" 5DHK6 100 14" 20" 4DKW4 1000 
8" 21" 5DTF4 1000 10" 16 5DGX2 1000 4 mil 18" 18" 4DKW5 1000 
8 24" 5DTF5 1000 10" 18" 5DGX3 1000 2- 3 5DHK8 5000 1 mil 
g 12" 5DGE4 1000 10" 24" 5DTJ5 500 3 5" 5DHL8 2000 18" 24" 4DKW6 1000 
10 12" 5DGF0 1000 12" 12" 5DGX7 1000 4 4" SDHN4 2000 20" 24" 4DKW9 1000 
11" (РИ SDGF7 1000 12" 15" 52W14 500 4 6 ADKX7 2000 20" 30" 4DKX1 1000 
11" 15" 5DGF8 1000 127 16 5DGX8 1000 4 8" 5DHN6 1000 
12" 13" 5DGG1 1000 12" 18" 52W15 500 5 7" 4DKX8 1000 
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PACKAGING & SHIPPING 
Gusseted Poly Bags & Poly Tubing 


Gusseted, Open-End Poly Bags 


= FDA compliant 


Clear bags have a wide bottom that lays flat on surfaces and creased sides that expand to form to the shape 


of bulky items. Sold in case packs. For heat impulse sealers, see page 1409. 


Item Pkg. Item Pkg. 
w L D No. Qty. w L D No. Qty. 
Linear Low Density Poly (LLDPE) Low Density Poly (LDPE) 
0.6 mil 0.75 mil 
4 8" 2" 5DRUS 1000 5% 16 49 5DRV6 1000 
T 12° 2 5DRVO 1000 12" 24 6" 5DRV7 500 
БУ" 15" 4% 5DRV1 1000 1mil 
БУ” 19° 4% 5DRV2 1000 4 8 2 3CTX7 1000 
6 15° т 5DRV3 1000 4 12 2" 3CTX8 1000 
8 15" 3 5DRV4 1000 5 13 3W 5DRZ1 1000 
8" 18 4 5DRV5 1000 5 18 4%” 5DRZ5 1000 
0.75 mil 6 12" 3 5DRZ7 1000 
4 8 2 5DRV8 1000 6 15 3" 3CTY2 1000 
4 12" 2 5DRV9 1000 6 15° ЕУДІ 5DRZ8 1000 
5 13° 3W 5DRW1 1000 6 18° 3% 5DRZ9 1000 
5 15° т 5DRWO 1000 T 15 6 5DTAO 1000 
5 15 AVE 5DRW4 1000 8 18 4 3CTY4 1000 
5 24" 4 5DRW3 1000 8 18 Б" 5DTA3 1000 
6 12" 3 5DRW8 1000 10° 24 8 3CTY5 500 
[3 15° 3” БАХО 1000 12" 30 8 3CTY6 500 
8" 12" 4 5DRX3 1000 15° 18° 11" 5DTA7 1000 
8" 15° 3 5DRX1 1000 1.25 mil 
8 15° 5 5DRX6 1000 Б" 13° ЕУДІ 5DTC1 1000 
8" 18 4 5DRX5 1000 6 15 ЕУДІ 5DTC7 1000 
10° 20" 4 5DRX7 1000 8 15° 3 5DTC8 1000 
0.85 mil 8 18 4" 5DTD1 1000 
4 8" 2 5DRX8 1000 12 24 6 5DTD5 500 
4 10° 2 5DRX9 1000 12" 30 8 5DTD6 500 
4 12" 2 5DRYO 1000 20" 30" 18° 5DTD7 500 
6 12" 3 5DRY1 1000 20° 3r 18° 5DTD8 250 
6 15° 3 5DRY2 1000 2 mil 
8" 18 4 5DRY6 1000 6 15 т 52W17 1000 
8" 21 4 5DRY7 1000 
10° 24" 8" 5DRY8 500 
12" 30 8 5DRY9 500 
Poly Tubing and Dispensers "T 
" i o in: 
a Clear tubing Cleanroom Poly Tubing—Manufactured сыны 
= 3" core dia. in a Class 100 cleanroom, where envi- 8AYXA 
= FDA compliant ronmental control of particulate and 
Standard Ply тимес Рід оттто пато 
length for a customizable storage in aseptic “үсе. / in in 
solution. It can be closed with a heat 4. р ging 
seal, staple, tie, or tape and keeps ` cS 
contents organized and protects Poly Tubing Dispensers—Mount on 7; 
them from dirt, dust, and moisture а counter, bench, or wall and provide 
during shipping and storage. access to poly tubing. The width of the uS 7” 
dispenser will determine the roll size that 
it will house. Standard 
Poly 
1.25mil | 1.5 mil 2 mil 3 mil 4 mil 6 mil Tubing 
3,500 ft Roll 2,900 ft Roll 2,150 ft Roll 1,450 ft Roll 1,075 ft Roll| 725 ft Roll 
Item Item Item Item Item Item М 
w No. No. No. No. No. No. k 9 
Standard Poly Tubing |" 
1% = = 5CPX9 5CPYO 5CPY1 — t 
2 — 5CPY2 2EWL1 5CPY3 2EWL2 5CPY4 i 
2W = 5CPY5 5CPY6 = 5CPY7 = 
ЕЧ — 5CPY8 2EWL3 5CPY9 2EWL4 2EWL5 == 
4 - 5СР20 2EWLG 5CPZ1 2EWL7 2EWL8 
LYA = — 5CPZ2 — 5CPZ3 — 
5 = 5CPZ4 2EWL9 5CPZ5 2EWN1 2EWN2 
[3 = 5CPZ6 5ZW51 5CPZ7 2EWN3 2EWN4 
T — 5CPZ8 2EWN5 5CPZ9 2EWNG 2EWN7 À 
ғ - 5CRAO 2EWN8 5CRA1 52W54 2ЕМ/М9 s 
9" = 5CRA2 2EWP1 - 2EWP2 2EWP3 
10" 5CRA3 5CRA4 2EWP4 5CRA5 5ZW56 2EWP5 
12" 5CRAG 5CRA7 2EWP6 5CRA8 5ZW58 2EWP7 Item Item 
14" 5CRCO 5CRC1 5CRC2 5CRC3 5CRC4 5CRC5 w No. w No. 
16" 5CRDO 5CRD1 5CRD2 5CRD3 5CRD4 5CRD5 Cleanroom Poly Tubing, 500 ft-Roll 6 mil 
18" 5CRD6 5CRD7 5CRD8 5CRD9 — 5CRE1 4 mil 4 5CRL6 
20" 5CRE2 5CRE3 5CRE4 5CRES 5CRE6 5CRE7 16" 5CRL3 6 5CRL7 
22" 5CRE8 5CRE9 — 5CRF1 — — 24" 5CRL4 8" 5CRL8 
24" 5CRF3 5CRF4 5CRF5 — 5CRF7 5CRF8 48" 5CRL5 10" 5CRL9 
26" 5CRF9 5CRGO = 5CRG2 5CRG3 = Recommended | Нет 
30° 5CRG8 5CRG9 = 5CRH1 5CRH2 5CRH3 w H D Material Bag Width No. 
32" 5CRH4 = = — — — Poly Tubing Dispensers 
36" 5CRJO 5CRJ1 5CRJ2 5CRJ3 5CRJ4 5СВЈ5 12" TW 12" Metal 12" QUAV2 
38" 5CRJ6 5CRJ7 — 5CRJ9 - — 12 9 137" Steel 12" 62619 
48" = 5CRK8 - 5CRLO 5CRL1 — 24 8” 12 Metal 24 BAYX4 
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Reclosable Poly Bags, Chipboard Header Bags & Twist Ties Details on page A1. 
Reclosable Poly Bags ae 
= LDPE material, except polypropylene Double Zip Seal—Bags provide a secure 

ж where noted in footnote lock that keeps out moisture and air. The 
bent » FDA compliant heavy-duty zipper helps prevent leaks and 
б Reclosable clear poly bags and drawstring bags have | eliminates spills and contamination. These 
pot a closing mechanism that can be opened and closed bags have a wide opening for easy sealing 
Single Zip Seal Single Zip White Block multiple times. They eliminate the need for a heat and resealing. 
5CND4 Seal Write on Surface sealer or twist ties, and are commonly used to store Slide Seal—Bags have a seal mechanism 
SCTZT du mail, food, or small, static-sensitive parts | 
, , , paris. that glides smoothly across the bag to help 
Single Zip Seal—Bags are reinforced to help prevent eliminate spills or contamination. 
: splitting when bags are opened or filled. These bags Drawstring Reclosable—Bags have a 
элек эон can be opened and closed quickl ; 
5CNX3 Drawstring p q y. drawstring closure to seal the bag securely. 
Hao White Block Write on Surface—Bags have a section The drawstring can be used to hang a 
Aims. on the middle of the bag for writing a custom message, Sealed bag containing additional parts or 
Such as an address, using a marker or pen. instructions where needed. 
Package ltem Pkg. Package Item Pkg. Package Item Pkg. Package Item Pkg. 
L Config. Brand Мо. Qty. WwW L Config. Brand Мо. Qty. WoL Config. Brand Мо. (іу. ша Config. Brand No. Qty. 

Single Zip Seal 12" 15" Dispenser Box — 521/88 100 3" 5" Dispenser Box  — — 5ZW32 100 Double Zip Seal 

2 mil 12" 15" Flat Pack -- BCNH3 1000 3 5 Fat Pack —  BCNV1 1000 4 mil 

ТУ” 2" Flat Pack — 5CND4 1000 13' 15" Dispenser Bag Minigrip36FF41 1000 46 Bag —  $6GGP5 100 2W 3 Flat Pack — 50М10 1000 

2 7 Flat Pack — 5CND5 1000 13" 15" Flat Pack —__5CNH4 1000 4" 6' Corrugated Box — 50М/2 1000 3 4 Flat Pack — 5СМІ1 1000 
2" 3" Dispenser Вох -- 2ЕМР8 100 13715: Flat Pack —  BCNW2 1000 4' 6' Dispenser Вох  — 5ZW34 100 5 Fat Pack — 560М12 1000 
2" 3' Flat Pack -- 5CND6 1000 13" 18" Dispenser Bag Minigrip36FF29 1000 4 8  .HatPack -- BCNV3 1000 1. 6' Flat Pack -- 5СМІ4 1000 
2-00 Flat Pack —  BCND7 1000 13" 18' Flat Pack —  BCNH5 1000 4' 10' Flat Pack — 50М/4 1000 5 8 Flat Pack — 50М15 1000 
3' 3' FlatPack -- BCNEU 1000 14" 20' Flat Pack — БОМН6 500 5" 5' Flat Pack -- 5СМУ5 1000 6° 8" Flat Pack — 5СМЕ7 1000 
4 Bag — 060010 100 1820: Flat Pack —  BCNH7 500 5" 8" Dispenser Box  — — 5CNV6 1000 8 8 Flat Pack — 560М18 1000 
37 4" Dispenser Во -- 5210130 100 4 mil 6° 8" Flat Pack — . 8RJP2 1000 8' 10' Flat Pack -- BCNL9 1000 
3 4 Flat Pack — 5СМЕ1 1000 2 3 Flat Pack — 5СМН8 1000 6e 9 Bag —  $6GGP6 100 9" 12" Flat Pack —  BCNNO 1000 
d 5 Bag —  $6GGNO 100 2/7 3' Flat Pack —  5CNH9 1000 6" 9' Dispenser Box  —  5ZW36 100 10' 12" Flat Pack -- 5СММ1 1000 
3' 5" Dispenser Вох -- 521/131 100 3 4 Bag —  $6GGN8 100 6' 9' Dispenser Box  — — 5CNV8 1000 12" 12" Flat Pack — 5CNN2 1000 
3" 5' Flat Pack — . BCNE2 1000 3" 4' Dispenser Box  — 5210139 100 4 mil 12" 15' Flat Pack —  BCNN3 500 
3 6 Flat Pack -- 5СМЕЗ 1000 3 4 Flat Pack — 50М/0 1000 25 Flat Pack —  BCNWS 1000 13" 18" Flat Pack 5CNN4 500 
3' 8 FlatPack -- BCNE4 1000 3" 5' Corrugated Box — 5ОМЛ 1000 2%" 3" FlatPack — 5СММ/4 1000 Double Zip Seal, White Block Write 
3' 12" Flat Pack -- 5CNE6 1000 4 4 Flat Pack — 5С№Ј2 1000 3 4 Flat Pack —  BCNWS5 1000 on Surface and Hang Hole 
4' 6' Dispenser Box  — 57М33 100 T 6 Bag -- 666Р0 100 3 5 Bag —  6GGP7 100 4 mil 
4' 6 X Flat Pack -- 560МЕ9 1000 4" 6" Corrugated Вох — 5СМЈЗ 1000 3' 5" Dispenser Во — 57М41 100 9" 12" Dispenser Bag Minigrip36FF27 1000 
4 7' Flat Pack — 5СМЕО 1000 4' 6 Dispenser Box  —  52W42 100 3' 5' DispenserBox -- 5CNW6 1000 Slide Seal 
4" 8 Flat Pack —__5CNF1 1000 4" 8 Flat Pack -- 50М/4 1000 46 Bag —  $6GGP8 100 3 mil 
577 Flat Pack — 5СМҒ4 1000 5" 8' Corrugated Box  — — 5CNJ5 1000 4' 6' Dispenser Вох  — 5ZW43 100 6 6 Flat Pack — _ 5СМХЗ 250 
5" 8" Dispenser Box  — 2EWP9 100 64 Flat Pack — 5CNJ6 1000 4" 6' Dispenser Box --  5CNW7 1000 6 9'  flatPack —  BCNX4 250 
56 Flat Pack — __5CNF5 1000 6" 6 Flat Pack — 50М/7 1000 56 Flat Pack —  BCNWB8 1000 9 T Flat Pack —  3RB10 250 
5' 10' Flat Pack -- 5СМҒ6 1000 6e 8 Fat Pack — BCNJ8 1000 6e 8 Flat Pack —  BCNWS9 1000 8" 10' Flat Pack — 5ОМХ5 250 
5" 12" Flat Pack —__5CNF7 1000 e 9 Bag —  $6GGP1 100 e 9 Bag —  $6GGP9 100 147117 Flat Pack — 5СМХ6 250 
6 4' НаїРаск -- 5СМҒ8 1000 6” 9" Corrugated Box — .— 5CNJ9 1000 6" 9' Dispenser Вох -- 5ZW45 100 16" 12" Flat Pack — 9ЛЕК6 250 
6" 6" DispenserBox -- 2EWR1 100 6" 9" DispenserBox -- 5ZW44 100 6" 9" Dispenser Box 5СМХО 1000 Single Slide Seal, with White 
6e 6 Fat Pack —  5CNF9 1000 6' 10' Flat Pack —__5CNKO 1000 Single Zip Seal, with Hang Hole Block Write on Surface 
6e 8g Flat Pack -- 380177 1000 8° 8" Corrugated Вох  — — 5CNK1 1000 2 mil 3 mil 
6" 9' Dispenser Box  —  5ZW35 100 8" 10" Corrugated Box  — 50МК2 1000 2 3 Flat Pack —  bCNX8 1000 6e 9 Flat Pack — 38815 250 
6 9 Flat Pack — 5CNGO 1000 8" 10" Dispenser Bag Minigrip36FF30 1000 2 8 Flat Pack —  bCNX9 1000 Drawstring Reclosable 
6" 10' Dispenser Bag Minigrip36FF35 1000 8" 10 Flat Pack —  BCNX1 1000 3 4 Flat Pack — 50МҮ2 1000 1.5 mil 
6" 10 Flat Pack — 5CNG1 1000 9" 12" Bag —  $6GGP2 100 3 5 Flat Pack — 50МҮ3 1000 F 6" Flat Pack — 5CPD2*2000 
6" 12" На Pack — 50М62 1000 9" 12'Corrugated Box -- 50МК3 1000 4" 4 Flat Pack — 50МҮ5 1000 4' 8' Flat Pack — 5Ср03 *2000 
6" 15' Flat Pack —  5CN6G3 1000 9' 12'Corrugated Box — 50МХ2 1000 4' 6 Flat Pack — 50МҮ6 1000 5' 6 Наї Раск — 5CPD4* 2000 
7T 8" Flat Pack -- 5СМ64 1000 9" 12" Dispenser Bag Minigrip36FF40 1000 4 6 FlatPack — БСРС0 “1000 5" 8" Flat Pack -- 5CPD5 * 2000 
8 8 Bag —  $6GGN5 100 9" 12" Dispenser Вох — 57М46 100 4' 8" Flat Pack — 50МҮ7 1000 6" 8' FlatPack —  BCPD6 * 1000 
8" 8" Dispenser Box —  2EWR2 100 10" 10" Dispenser Bag Minigrip 36FF39 500 5' 7" Flat Pack — 50МҮ8 1000 6" 10" Flat Pack — 5Ср07 * 1000 
8 8 Flat Pack -- 5СМ№05 1000 10" 10" — Flat Pack — 5CNK4 1000 5r Flat Pack — 5СРС1 * 1000 7107 Flat Pack — 5СР08 * 1000 
8" 10" Dispenser Bag Minigrip36FF31 1000 10" 12" Corrugated Box — 5СМК5 1000 58” Flat Pack -- 5CNY9 1000 8" 12" На! Pack — 5Ср09 * 1000 
8" 10" Dispenser Box — 50М/9 1000 10" 13'Corrugated Box  — 50МК6 500 6 8 Flat Pack — 5С№21 1000 9' 12" Flat Pack — BCPEO * 1000 
87107 Hat Pack —  bCNG6 1000 10" 13" Dispenser Bag Minigrip 36FF94 500 68 FlatPack — 5CPC4*1000 9/14: Flat Pack — БСРЕІ * 1000 
8" 12" Flat Pack —  5CNG7 1000 12" 12'Corrugated Box  — — 5CNK7 1000 6 9" Flat Pack — 5С№22 1000 12" 18' Flat Pack — 5СРС9 “1000 
9" 12" Bag —  6GGN6 100 12" 12" Dispenser Bag Minigrip36FF37 500 8' 10" Flat Pack —  BCPC6 “1000 15" 18" На! Pack —  BCPDO * 1000 
9" 12" Dispenser Bag Minigrip36FF32 1000 12" 15" Bag —  $6GGP3 100 9" 12" Flat Pack —  5CNZ6 1000 2 mil 
9" 12" Dispenser Bag Minigrip36FF38 1000 12" 15'Corrugated Box  — — 8AV55 500 4 mil 3° 5' Flat Pack —  5CPE2 2000 
9" 12" Dispenser Box — . 5ZW37 100 12" 15" Dispenser Bag Minigrip36FF44 500 2w 3 Flat Pack — 5С№27 1000 4 6 Flat Pack — БСРЕЗ 2000 
9" 12" Dispenser Box — . 5CNWO 1000 12" 15" Dispenser Вох — . 5ZW47 100 3747 Flat Pack —  5CNZ8 1000 58 FlatPack —  BCPE4 2000 
107107 Flat Pack —  5bCNG9 1000 13" 15'Corrugated Box  — — 3CUA1 500 2. 5. Flat Pack — 50М79 1000 6 8 Flat Pack — 2ЕМ/64 1000 
10" 12" Dispenser Bag Minigrip 36FF36 1000 13' 18'Corrugated Box  — — 5CNK9 500 4 4 Flat Pack — 5СРАО 1000 6" 10" Flat Pack —  5CPE5 1000 
10" 12" Flat Pack — __5CNHO 1000 13" 18" Dispenser Bag Minigrip 36FF33 500 4 6 Flat Pack —  5CPA1 1000 8" 12" Flat Pack —  BCPE6 1000 
10' 13" Dispenser Bag Minigrip36FF42 1000 14' 24 Flat Pack —  3CUA2 250 5 8 Flat Pack — 5СРА2 1000 915 14' На! Pack —  2EWG8 1000 
10" 13" Dispenser Box  — 50ММ1 1000 Single Zip Seal, with White 68  FlatPack -- BCPA4 1000 12"18 Flat Back — 2EWG6 1000 
10" 13" Flat Pack -- БСМН1 1000 Block Write on Surface 6" 9' Flat Pack -- BCPA5 1000 1518  FlatP. 2EWG7 1000 
12" 12" Dispenser Bag Minigrip36FF43 1000 2 mil 8" 10' Flat Pack —  BCPA6 1000 Drawstring i with White 
12" 12" Flat Pack — 5СМН2 1000 2 Flat Pack —  BCNU8 1000 9" 12" Flat Pack —  BCPA7 1000 Block Write on Surface 
12" 15" Bag —  6GGN7 100 2 3 Flat Pack — 5СМ09 1000 10' 12" Flat Pack — BCPA8 1000 1.5 mil 
12" 15" Dispenser Bag Minigrip 36FF28 1000 3 4" Flat Pack — 50М/0 1000 3 5 Flat Pack — 5СР01 * 2000 
* Polypropylene material. 2 mil 
9 12" Flat Pack —  2EWG5 1000 
а. А 
; a Chipboard Header Paper and 
Poly Bags and Stand ; e 
LDPE poly bags are ША i tom ба. Plastic Twist Ties Wire in Paper 
attached to a cardboard Bags i if Reusable twist ties can be cut 
i i 1.5 mil i WIRE IN| WIRE IN 
header with perforations, А E — БЕРЕН S000 to a desired length and are used PAPER. | PLASTIC 
allowing them to be torn 4*6 БЕРН2 5000 | to close poly bags, poly tubing, CHOOSE: Pkg. | Item | Item 
i 6 8' 2EWG9 2000 ist ti L WwW Color Qty. | No. No. 
off easily. The header has ———>—Ъриз ШШ and other bags. Paper twist ties Ee Bus. Bi 1 Aas Disa orei 
holes for hanging from 3 —15- 2EWHT 1000 | are used to close bags indoors. 5 5 White 10000 00686 D6692 
i 9 12" 2EWH2 1000 i ist ti " V ite 57/14 — 
a wall, or optional metal ж-е 1000 Plastic twist ties are used to | 8 ve mai 10000 05687 [603 
Bags stand 2EWH3. Metal Stand close bags indoors or outdoors in T d White.’ 10000, 06688 | D6694 
10" 12" 2EWH3 1 wet environments. g ow 10000, D6689 | D6695 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Drawstring Parts Bags, Mattress Bags, Moving Pads & Bin Liners 
 ———— ——————9———"""C—————————" maamaa AA———'á————————9——— Á——IENÜÁ 
2 _— ТҰ E 
j Moving Blankets Cotton/Poly 
and Covers Moving Blanket 
2NKT3 
Moving blankets and covers can be wrapped 
US around appliances, door jambs, and furniture 
= = to protect against dents, scratches, and 
other damage while items are in transit. 
Single-Drawstring Single-Drawstring Cotton/Poly Quilted Moving Blankets— 
Bag with T. f мы 
Midwest (9) Pacific? Edd: Zigzag stitching helps keep the blankets 
В from unraveling. They have one-piece linear 
Drawstring Bags batting and finished corners to cushion items 
= Cotton/Poly blend Single-Drawstring Bags— | 2nd protect from dust and dirt. 
= 3.98 oz/sq yd Bags can also be used to hang | Non-Woven Quilted Moving Blankets— 
fabric weight the bag from equipment or Zigzag pattern, stitched padding provides 
= Pkg of 100 door handles. cushioning for the items being moved. 
4... sng Single-Drawstring Bags Cotton/Poly Quilted Furniture Covers— 
a the b 5 г. d with Tag—Bags include a tag | Zigzag stitching helps keep the covers from 
гер tne Dag (10560. for printing customizable infor- | unraveling. Hook-and-loop fasteners help 
These tear-resistant mation such as addresses. hold the covers in place. 
bags are used to trans- Я a 
port and store small Double-Drawstring Bags— | Cotton/Poly Quilted Appliance Covers— 


parts and hardware Bags have two drawstrings Covers are slipped over appliances to help Bo а” 
Such as bolts, screws, ая ris a a uis absorb shock. Zigzag stitching helps keep А E. 
not to help keep items from i olor eig 0. 
and hex keys. scil : p Keep the blankets from unraveling. They have cotonPay Quite Moving Blankets 
aling ош. one-piece linear batting and finished corners 764 Black, Blue, Green — 816 2NKT6 
ides MM Wem | to cushion items and protect from dust and 12 4 Blue zb ЖЕП 
singe Wawsting Eus. i ; dirt. These covers have ties to help prevent 72 80" Blue Б1р 2NKR9 
| Natural 3.98 oz/sqyd —SDJAT | them from sliding. 12.80 Blue Өр NKTS 
$ F Fluorescent Orange 3.75 oz/sqyd — 443W11 12, 80. cao 5 р A 
Б" 3 N 3.980z/sqyd 3КВ44 " = Н 
6 4' Fluorescent Orange 3.75 oz/sqyd 443М/12 Cotton/Poly Quilted Hand Truck Cover T2" 80 Gre 5 Ib 2NKT2 
6" 4 Ма ural 3.98 oz/sqyd __3КВ45 | Slip over hand trucks to help absorb shock иеа Quilted Moving Blankets 7i ЭКЕ 
T 5' Fluorescent Orange 3.75 oz/sqyd — 443W13 ile j i 1 s Blue 
7 5 Na ша 3% ой yd 5b үй while items are being moved. 72 80 Blue Тір 2NKR7 
i y atural .98 oz/s " 2 
8° 6 Fluorescent Orange 3.75 ГНН үй aa3wig | Cotton/Poly Quilted Doorjamb Cover— H Filler per Yard Color Weight 
4, 5 Na ural 2.98 5250 vd aps Protect doors and furniture when items сойоуриу Quite nanus Cavers mx 
ашга .90 02/5 Я 
io" Қаша, 3980/5050 — SbjM | are being moved through a doorway. The 63 37 45 20о7бау4 Blue 131b 
p—s Natural 328 9250 vd ST double-insulated padding has three heavy- А е 2—1 d ТІ ee дви 
atura 02/5 А 
15-5 Қапа 398025044: LEG. | duty springs that are used to hold the cover spams Quilted аа | Cavers 
Single-Drawstring Bags with Tag on the door frame. These covers can also be 2 ozsqyd Вие 90 41608 
Natural 3.98 oz/sq yd 50ЈАб d tai banist 36" 6 oz/sq yd Blue 1310  4LGJ9 
6 4 Natural 3.98 oz/sqyd  3KB48 | USEC On Stairway banisters. cational ‘quilted іші тш Cover 
T 5 Natural 3.98 oz/sq yd 5DJA7 ei. " 58" oz/sq yd Blue 2 Ib 2NKT9 
8 3 Na ша 3.98 0254 yd ДЕД? Forearm Lifting Straps and Moving 522! Quilted Doorn МеН = ma 
j Г atura .98 oz/sq y 5 —| ifti - 3 oz/sq yi ue 
10" 6 Natural 3.98 oz/sq yd 5DJA9 Ha moss Encourage proper lifting tech Item Pkg. 
10" 8" Natural 3.98 о/вау4 50100 | niques by using leverage so that items Color Material No. Qty. 
12" 8 Natural 3.98 oz/sq yd 3KB49 being moved seem lighter. Also won't leave Forearm Forklift Lifting Straps 
Double-Drawstring Bags А А 
а ЕЕ ЕТП 398ozsqyü  SDHzg | scrapes and scratches on floors like dollies Ману EI lack Polypropylene SELB 1 
5 3 Natural 3.98 oz/sq yd 5DJAO or hand trucks. Safety Orange/Black Polypropylene 321182 2 
Dim. Bag е 
Mattress Bottom Нет Pkg. Dim. Bag Е 
Size Thickness d № р Туре" игла oy. и Bottom Item nd. Mattress Ba S 
mi = ize Thickness, L W D Туре Мо. Qty. 
Timi |84" 46 —| F  A4NPX2 200 iJ mil [9290 9-| В. —AINPYd 125 Я g 
Twin 1-5 т |87 39° 107 G  4NZF7 1 Queen 1:5 mil |907 60' 8'| G  SDTT9 100 = Low Density Polyethylene — 
15 mil | 90" 39 8'| G  5DIT5 100 2mil |92 60 10| G 4М27Ғ8 1 (LDPE) material \ 
2mil |90 40 10| G  5DIT6 100 4mil |90" 60 12| G  4NPX8 25 қ 
4mil |907 39 10° 8 4NPX6 25 iimil |96 70 12 5 4NPX5 100 Clear bags protect contents 
T.i mil |84 54 7 ANPX3 150 ; 1.5 mil_| 90" 76 10° 5DTUO 100 : à 
Ful -—15mil |907 54 8 | G 50118 100 КФ -—2mi 96" 78 10| G  4NzF9 1 from dust, spills, and dirty 
4mil |90 54 12 б  4NPX7 25 4mil |90 76 14| G  4NPX9 25 hands. Bags can be recycled. 
* G = Gusseted. F = Flat. 
Botta Item Pk H H 
ottom Item Pkg. 
W D L Тре" No. Qty. Bin Liners 
1 mil Thickness n 
1 8, 26. 5 Eu 500 a Low Density Polyethylene 
E А t +" 45" эб 5ЁРЕ 250 (LDPE) material 
19 — F 5CPF8 500 i i i 
quipmen X v 3" Б SCPE 500 a shield bin 
Covers 21" 13' 0" G 5CPGO 500 contents rom dust, dirt, 
22" 12" 26" G  SCPG1 250 | and moisture, for placement 
= Low Density 22 16" 58" G  5CPG2 100 |... 
287 22" 60 G —56PG6 150 | inside large boxes, bulk 
Polyethylene ЕЕ 46 5 CPGE 150 | cargo containers, and gaylord 
(LDPE) material 40 20-48 — G — SCPHO 150 | Containers. Used in manu- 
= FDA compliant 1.5 al mun facturing for transporting . : 
Cl lvethvl b ide dust protection f 16" G БСРЕб 250 tals and chemicals and i Thickness L М р No. Qty. 
ear polyethylene bags provide dust protection for 24 — 36. F^ 5CPG3 500 He als and c ак апа іп {mil 100"  48' 407 2EWHa 100 
sensitive equipment and materials such as computers, 15" 30 0  SCPG4 250 | food processing for storin 2mi| 6: 47 361 2EWH9 100 
health quip t tanks. Th р 26 — 297 F 5СР65 250 Xp d 0 Pack: a 2mi 72" 40" 24 2EWH7 100 
ealthcare equipmen and oxygen tanks. They come on -39 — 4» — t  sCPG7 250 | Spices and grain. Package 2mi 72 42 32 2EWH8 100 
convenient rolls for easy handling. * G = Gusseted. F = Flat. on convenient rolls. 2mi 77 48' 46  2EWJT 100 
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PACKAGING & SHIPPING 


Kraft V 


Paper Bags, Packing Peanuts & Foam Packing 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Kraft 


Merchandise Bags with Handle 


Merchandise bags, also known as shopping bags, have a paper twist handle and 
can be used for restaurant takeout containers. These bags are recyclable. 


White 


Д Kraft White 
Ў Вад Basis Pkg. Item Item 
White w D H Name Weight Qty. No. No. 
ғ ГУА 10%" 60% 60 Ib 250 12R072 | 12R082 
10 5 13 60% 60 Ib 250 12R074 | 12R084 
77/74/44 10 6% 12" 60# 57 Ib 250 128091 — 
жеме E. 12 9 15%" 65% 65 Ib 200 12R078 = 
Grocery B ags 13" 6 1534 БУ 60 Ib 250 12R076 | 12R086 
13" 7 13" 65 65 Ib 250 12R075 | 12R085 
4212 13 T 17" 654 65 Ib 250 12R077 | 12R087 
Bags have a flat bottom and are used for carrying items such as 14° 10 159 70% 7016 200 128092 | 129093 
produce, canned goods, and milk cartons. 16' 6' 12" 65% 65 Ib 250 12R079 | 128088 
р 16 6 197" 65% 65 Іһ 200 128080 | 128089 
Bag Basis Item Pkg. 18 T 18%" 70% 70 Ib 200 128081 | 128090 
w D H Name Weight Brand No. Qty. 
Kraft 
45/6" 206 TA 2% 52 Ib Duro 493Х74 400 
4% 2%" TW 2f 30 Ib — 12R024 500 
4947 т 898" 3f 30 Ib = 12R025 500 
4% т 898" 3# 52 Ib Duro 493X75 400 - 
5 3% 9% 4# 52 Ib Duro 493X76 400 
5 3% 9% 4# 30 Ib = 12R026 500 ЗЕЕ Packing Peanuts 
БИ" 3w 117 5# 30 Ib = 12R027 500 
БИ Зу тї" E 52 Ib Duro 493X77 400 » S-shaped peanut 
e n ПЖ Ed 3 b ES E 200 Reusable, loose packing peanuts fill 
d d f" uro i i 
ew ТИ" De af 351b uri 12028 500 excess space in a container around a 
IA 4 195 аф 5016 Duro 493X66 400 product and provide some protection 
бу" AW 12у" 8f 5710 Duro 493X79 400 against damage during transit for items 
6% ГУЛ 13% 10% 35 Ib — 12R030 500 that are not fragile 
6%” ПЛ 1396 10# 50 Ib Duro 493X67 400 | 
6%” ПЛ 13% 10% 57 Ib Duro 493X80 400 ts 
TW ГУД 1394" 12# 40 Ib — 12R031 500 Recycled Polystyrene Peanu 
TW WA 13% 12% 50 Ib Duro 493X68 400 Dissolve in water. Reusable. 
TW [VA 13%" 124 57 Ib Duro 493X81 400 : 
ТЕЛІ АЙ" 16" 16# 40 Ib == 128032 500 Biodegradable Peanuts—For 
D аж 16' 16% 50 Ib Duro 493X69 400 56GL67 packages that will not be exposed to 
DE 26 16. 164 Ыр Тшо -493X82 400 moisture. 100% recycled fill is reusable 
A БИ 18 254 40 Ib 12R035 500 : : : 
БҮЙІ БИ" 18 254 50 Ib Duro 493X72 400 and static-free. Will not chip or dust. 
87" БИ" 18" 254 57 Ib Duro 493X85 400 қ : 
БУЛ БЕЛ 13% 20% 40 Ib = 128034 500 Anti-Static Peanuts—Are made of 
вуг 5% 165 20% 40 Ib — 12R033 500 Bag Peanut Вад Item material that does not accumulate static 
ie a ibus 20 500 Duro 49800 400 Size Color — Height М. _ electricity, so they are a good choice 
А ШЕ ci uro. Recycled Polystyrene Peanuts for filli i tai d 
8i 5% 13% 20# SH 57 Ib Duro 493X84 400 15cuft White  32in 4NZE7 or tilling Space In containers aroun 
Ел. se ae 5 IR 5 b m we 500 Biodegradable Peanuts electronics or computers. They reduce 
4 8 8 uro 1 n i i i i 
87" 6%" 15%" 25#SH 571b Duro 493X86 400 e fut white a Ш AGES the risk of electrostatic discharge, 
9% бй” 1630 BBL 5210 = 128104: 500 Anti-Static Peanuts which can damage fragile electronic 
ELA бу" 165 %BBL 57 = 1286 200 7 cu ft Pink — 18in 566166 components. 
10%" 6% 14%" Ys BBL 52 Ib — 12R105 500 20 cu ft Pink 45in 566167 
WE бе — Te АНЫ Nb - — PRI 50 | [Virgin Polystyrene Peanuts Virgin Polystyrene—Peanuts are 
12 7 14° ВВЕ 661 = 128111 500 20cuft — White 45іп  56GL68 reusable loose packing material. 
12" T 17 1/6BBL 40 Ib = 12R103 400 
12" ТЕ 17 1/6BBL 571b = 12R095 500 
12" T 17 1/6BBL 601b = 12R096 500 
12" T 17 1/6BBL 661b — 12R097 500 
12" T 17 1/6BBL 7010 = 12R099 400 
12" T 17" 1/6BBL 701 = 12R098 500 
12" T 17" 1/6BBL 761b — 12R101 400 Instant Foam 
m T 17" 1/6BBL 801 = 12R102 400 Packa in 
te 
4% 2%" TW 2# 30 Ib — 12R038 500 g g 
43 3 8% y 30 Ib — 12R039 500 The foam relies on pressure to 
5 3% 9%” 4 30 Ib E 12R040 500 i i i 
БУР ae iT ер 301b = 32R941 Е form into the shape of items in a 
6 398 117” 6% 35 Ib = 12R042 500 container. It doesn't need to be 
6 4%' 12%" 8# 35 Ib — 12R043 500 warmed and works faster than 
6%” ПД 13% 10% 35 Ib = 12R044 500 ; i 
TW ГУД 1394" 124 35 Ib E 12R045 500 Bag Bag Вад Bags Нет foam that requires heat. It is 
TW 4% 16: 16% 40 Ib — 128046 500 Width Length Мо. perCase Мо. supplied in a bag containing two 
87" БИ" 18" 254 40 Ib — 12R049 500 10 іп 15%in 10 36 2CXC3 compounds. When mixed with 
87" 5%" 16%" 20# 40 Ib = 12R047 500 10%їп 15%in 20 36 2CXC4 
87" [3 13% 20% 40 Ib. = 12R048 500 10 іп 15%in 40 30 2CXC5 pressure, the compounds harden 
Bui 66 1579 254 40 Ib = 128050 500 10%in 15%in 60 30 26х06 іпіо foam that surrounds the item 
12" T 17 T/6BBL  60lb = 12R114 500 10 іп 15%in 80 24 2CXC6 in the box and fills all void space. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Kraft Paper Rolls 


= Find more Kraft paper 
rolls on Grainger.com 


Kraft heavy packaging recycled paper is used to wrap items for shipping 
or fill void areas of containers so that products don't shift during transit. 


Roll Roll Item Roll Roll Item 
Width Roll Length Weight No. Width Roll Length Weight No. 
30 Ib Basis Weight 50 Ib Basis Weight 
12іп 1,200 12 Ib 6TWRO 12 іп 720 12 Ib 6TWR2 
i8in 1,2008 18 Ib 5PGL4 18 in 720 18 Ib 5PGNG 
24in 1,200 24 |b 5PGL5 24 іп 720 24 |b 5PGN7 
30in 1,2008 3016 5PGL6 30 in 720 301b 5PGN8 
36in 1,2008 36 Ib 5PGL7 36 in 720 3616 5PGN9 
48in —1200f 48lb 5PGL8 48 in 720 4816 5PGPO 
40 Ib Basis Weight 60 Ib Basis Weight 
12 in ft 12 Ib 6TWR1 18 in 600 18 Ib 5PGP1 
18 in 900 ft 18 Ib 5PGL9 24 in 600 24 ib 5PGP2 
24 in 900 ft 24 |р 5PGNO 30 in 600 3016 5PGP3 
1,225 ft 33 Ib 5PGN1 36 in 600 3616 5PGP4 
30in 900 ft 30 Ib 5PGN2 48 in 360 34 lb 3EVT7 
36 in 900 ft 36 Ib 5PGN3 600 4816 5PGP5 
1225ft 4916 5PGN4 
48 in 900 ft 48 Ib 5PGN5 
Kraft Paper Sheets 
This heavy packaging Sheets 


Sheet Sheet рег 
Width Length Bundle Мо. 
30 Ih Basis Weight 


recycled paper can be used 
to wrap small products by 


hand or fill space in small -36n 231 8%, SEGRE 
boxes to prevent items from cle cea кони 
shifting during shipping. — ji; тет. 1000 SPGR2 
Precut stacks don't need to — 60 Ib Basis Weight 

be torn or cut to size. аап. ат UN ti 
BubbleWrap 

Bubble Rolls for General Use 
» Clear 


Flexible plastic material made with regularly spaced air 
pockets is used to wrap and cushion items inside a package. 


Standard—ldeal for e-commerce companies that pack and 
ship lightweight or midweight items without sharp corners. 


Parcel-Ready—Because they're smaller than standard 
rolls, they are a good choice for small e-commerce busi- 
nesses that ship low volumes of items and have limited 
space to store shipping supplies. Meet standard UPS ship- 
ping guidelines. 


Heavy-Duty—Stronger than standard bubble packag- 

ing. The air pockets are made from more layers of plastic, 
making them ideal for packing heavy or sharp objects edges 
during transit. 


Standard 


Parcel-Ready 


NON- PERFORATED 
PERFORATED | (every 12") 
Bubble Roll Roll Rolls per Item Item 
Size Width Length Bundle Brand No. No. 
Standard Bubble Rolls 
12in 750 4 — 5VELG 5VER1 
ein 16 in 750 3 — 56KH90 56KH81 
24 in 750 2 = 5VEK1 5VER3 
48 in 750 1 Bubble Wrap 56LT56 — 
12in 375 4 — — 5VEU2 
12in 375 4 Bubble Wrap 787PR3 — 
s in 16in 375 3 Bubble Wrap 787PR4 787PP5 
24 in 375 2 = 5VEK5 5VER7 
48 in 375 1 Bubble Wrap — 56LT60 
12 іп 250 4 - 5VEL2 5VETA 
16in 250 3 Bubble Wrap 787PR7 787PP8 
Yin 24 in 250 2 Bubble Wrap 787PR8 787PP9 
48 in 250 1 — 36DY64 — 
48 in 250 1 Bubble Wrap — 56LT64 
Parcel-Ready Bubble Rolls 
Ysin in 300 2 — 39UK86 — 
48 in 300 1 — 36DY61 — 
12in 188 4 — 5VEN6 — 
Js іп 24 іп 188 2 - 5VEN7 — 
48 in 188 1 — 5VEN8 — 
"m 24 in 125 2 = 36DY72 — 
48 in 125 1 — 36DY65 — 
Heavy-Duty Bubble Rolls 
12 іп 250 4 - 56KZ98 56KZ95 
Yin 24 in 250 2 = 56KZ99 56KZ96 
48 in 250 1 = 56LA01 56KZ97 
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PACKAGING & SHIPPING 
Packaging Paper & Bubble Rolls 


Roll Roll Item 
Width Length No. 
3in 250 36MZ82 
4in 250 36MZ83 


gin — 2501 36MZB5 
in 5 
- 12in | 250 36MZ86 
A-Flute Corrugated Wraps п >: ws 
Layered packing material protects fragile items 18in 250 36MZ88 
such as glass or china against damage durin 24in 250 ЗЕҮР2 
glass 9 9 0 30in 508 36MZ94 
storage or shipment. A smooth layer of Kraft color 36in | 250 ЗЕМРЗ 
paper is glued їо а fluted layer that can be cut or Ar _ 2201 аны, 
torn to size with a utility knife. 72in 250 36MZ93 


C 


Roll Roll Roll Item 
Width Length Weight Мо. 
m ELM 18 lb 5Р6Т4 
H іп 1, 
МӘЙІТІ пов. T Be 
indi i in. 1, 
These rolls fit in dispensing stands so lengths 36in 12001 361b 5Р@Т7 
can be torn or cut from the roll. 48in 1,008 4810 5РбТ8 
Bogus Paper Rolls Roll Roll Бш Пет 
Bogus paper is soft, making it easy to crumple pitt, ten at No. 
by hand to fill space in containers. It's an 18іп 7208 18І» 5PGR9 
economical choice for wrapping or layering zn TUE 241) 5Р010 
between fragile items such as dishes, glass- 36in 720ft 3610 ^ SPGT2 
ware, or small decorations. The paper is made ^ 5 Basic Weight 25 
from recycled paper fiber and newsprint. 24in 1,175 ft 56Ір 5РӘРӘ 
Poly-Coated Paper Rolls 
This packaging material is made from heavy, 
stiff Kraft paper that has been coated with a Rol Но! Но! Пет 
wax layer on one side. It's a good choice for opi еп acean No. 
wrapping metal parts or items that must avoid 18 500 ft 18 n EXE] 
; i A in 
contact with moisture, because the coating 36in 600 ft 36 lb BPGL2 
protects items against oil, grease, and water. 48 in 6008 480 5PGL3 
Anti-Static Bubble Rolls 
Anti-static material protects against electrostatic 
discharge (ESD), and is a good choice for pack- I 
aging electronic devices or computers. | 
NON- PERFORATED 
PERFORATED | (every 12") 
Roll Roll Pkg. Item Item 
Ww Qty. No. No. 
36 in Bubble Size 
12іп 300 ft 39UK81 E 
12in 750ft 4 5VEP2 39UL09 
24in 175ft 1 = 5VEXO 
24in 7508 2 5VEP3 36DY75 
48in 750801 — 5VEV6 
in Bubble Size 
12in 250ft 4 5VEP8 36DY63 
24in 2508 2 5VEP9 36DY67 
48in 250801 5VERO 5VEW2 


PACKAGING & SHIPPING 


Air Pillow Machines & Paper Crumpling Machines 


= $16" bubble 

= Min. temp.: -60°F 

» Max. temp.: 180?F 

Bubble rolls are layered flexible plastic mate- 
rial with regularly spaced, uniform air pockets 
that has a layer of shiny, reflective film on 
one side. It can be cut or torn to length to line 
a container to protect foods, beverages, and 
pharmaceutical products during transit. The 
packing material helps maintain a consistent 
temperature in the container, preventing heat 
or cold from entering and spoiling food or 
damaging medications. Silver color. 


Pregis-Quantum 
56LA41 


@ Pregis 2|SealedAir 


Kraft Paper Crumpling 
Machines and Paper 


Roll 
Width 


24" 
24" 
48" 


Roll Rolls per 
Length Bundle 


125 ft 4 
125 ft 1 
125 ft 2 
125 ft 1 


Sealed Air-Fasfil 
56LU33 


Pregis-Quantum 
56LA42 


39UL19 
56LA15 
56LA16 


These products tightly pack paper to fill voids in packages keeping items from 
moving during shipping and shielding them from damage. Machines are only 


compatible with paper of the same brand. 


Kraft Paper Crumpling Machines—Pregis-Quantum is designed for high 
volume operations but is small enough to support decentralised pack stations. 
Sealed Air-Fasfil delivers paper on-demand for small and low-fragility voids. 


Kraft Paper Bundles—Brown paper can be dispensed from a stand so that 
the required amount can be torn off. It can be used to wrap or layer between 


items, or to fill excess space inside packages. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


@ Pregis 
Air Pillow Films 


Air pillow films are rolls of a double layer of 
thin plastic film. Film is inflated and sealed 
in sections with an air pillow machine 
of the same brand as the film to form a 
packing "pillow." Perforations between 
each pillow allow them to be separated 
£j 2D into singles or lengths of pillows as needed 
V to fill void space in a package prior to 
shipment. The air pillows provide some 
cushioning for packaged items, preventing 


Air Pillow 
56LA40 


Double Large them from shifting in transit. 
5вьАз2 Аг Аг Rolls 
Pillow Pillow Mil Roll Item per 

Air Pillow Style Length Width Thickness Length No. Case 
PREGIS - AIRSPEED 
‘Air Pillow _ 5 8 imil 2,5000 56LA40 1 
PREGIS - MINI PAK'R Р 
Air Pillow 4 1.2 mil 656ft — 56LA34 


8 

8 8 1.2mil  656ft  56LA35 
nde: 6 12" 1.78 mil  656ft 561А37 
Small Bubble Cushioning Film 6 24 — 1i2mil 6404  56LA38 
Large Bubble Cushioning Film 6 
Double Large Bubble Cushioning Film 7 
Super Tube Film 2%" 


12" 1.78тіІ 6568 561А36 
6 1.78 mil 6568 561А32 
7 1.78 mil — 656ft — S6LA33 


=|| =| =| =nom] 


Airspeed 
56LA39 


Pregis 
Mini Pak'R 
56LA31 
Sealed Air E 
Fill-Air Rocket iati =" 
56LU13 


1.В. Flex 
9 | 561021 
% 


Sealed Air 
Newair I.B. Nano 
56LU29 


@ Pregis 9 seateaAic 
Air Pillow Machines 


Air pillow machines hold a roll of air pillow film of the same brand as the 
machine. They have a mechanism to pull film from the roll and swiftly inflate and 
seal each pillow. The machines can be mounted on a wall or table in a packag- 
ing station, or they can be fitted to a stand with casters so they can be moved 
around a facility. Air pillow machines are a good choice for packaging stations 
with limited space because the machine and film rolls take up less space than 
other types of protective packaging, such as peanuts or packing paper. 


Max. For Paper Mfr. Item 
w Min. Height Height Voltage Basis Weight Model No. Machine Mfr. Item 
Kraft Paper Crumpling Machines L w H Voltage Speed Model No. 
PREGIS - QUANTUM PREGIS _ 
15" 48" 72" 110V 30 Ib, 45 Ib 9090751 56LA41 Pregis - Airspeed 
SEALED AIR - FASFIL ' 12" 110V 30 fpm 9090753 56LA39 
45" ТУ 854" 100 to 240V AC 30 Ib, 35 16, 40 Ib FF1500FS110 56LU33 Pregis - Mini Pak'R 
Mfr. Item O43W _ 13 TW 110V — 4075536 ^ 56LA31 
. Basis Weight Bundle Width Bundle Length Model No. SEALED AIR 
Kraft Paper Bundles for Crumbling Machines Sealed Air - Fill-Air Rocket 
PREGIS - QUANTUM 18" TE 173% 100 їо 120/ 100 їрт 1001РУҒ-01 56Ц/13 
30 Ib 143% 1690 ft 4069622 561А42 Sealed Air - Newair І.В. Flex 
SEALED AIR - FASFIL 29' 26" 19 100101207 901рп 1001М/Ү-01 561021 
30 Ib 15" 1600 ft 101008820 561036 34" 56" 54" 100 to 120V 90 fpm 1001WY-04 561022 
30 Ib 30" 1600 ft 101008981  56LU34 Sealed Air - Newair І.В. Nano 
35 Ib 15" 1400 ft 101089687  56LU35 28" 17" g 110V 30fpm ^ 1001AAE-001  56LU29 
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PACKAGING & SHIPPING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Desiccant Bags, Foam Rolls & Dunnage Bags 


NON- PERFORATED 
= Rolls | PERFORATED | (every 12") 
LES Wii Length Bundle — No. No” и 
< = 1 eng ше 0. 0. » 
- 14» in Foam Thickness " À 
біп 2,000f 12 5VFCO 5VFF6 
12in 2,008 6 5VFC1 - i 
T 18іп 2000ft 4 5VFC2 5VFF8 
24іп 2000f 3 5VFC3 5VFF9 
48in 2000f 1 5VFC4 = 
72in 2000ft 1 5VFC5 5VFG1 ( 
1/20 іп Foam Thickness 
12іп 1500ft 1 — THAX1 
24in 1,2008 1 — 1HAX9 
36in 1500ft 1 — 1HAY8 
Ths in Foam Thickness 
біл 1250ft 12 5VFC6 5VFG2 
іі 12508 — 6 5VFC7 5VFG3 
с 900 1 = THAX3 
18іп 1,250f 4 5VFC8 5VFG4 
Cartridge agin 4 250 | 36DY88 DYA 
i in ; t 
Desiccant Bag ain : 1250 1 АТ — 
о in Foam Ihickness 
біп 750 12 5VFD2 5VFG8 Standard 
"in 50 — 3 = SVEGA 
SCS яа ose me su ШІ 6 | m M Foam Rolls 
in —500 1 = THAY4 Foam sheeting is ideal for 
= 24 in 
750 3 5VFD5 5VFH1 : 
Desiccant Bags 48 in 750 Г SVEDG 36DY87 packing large volumes of 
Bags are packets filled with material that absorbs moisture. When added to Жи Foam тев Tagle Si breakable е" 4 
packages, these packets absorb water vapor and protect items that must not Gin 220 12 5VFD8 a x i попа adu 5 an 
get wet. They protect leather items, food products, or medicines. 12in —550 6 5VFD9 = 50 тоат сап be pulled то 
PM i8in 550 4 5VFEO 5VFH6 the roll and cut to size or 
Tyvek—These tear-proof, dust-free bags meet FDA specifications for contact 24in 450 1 = 1HAY6 torn at perforations. White 
with food and drugs. They are used to absorb moisture when shipping food, MEME 1 36085 360182 color packaging foam is 
pharmaceuticals, and electronic components. H M Fon] al à жн thin, flexible and protects 
Cartridge—FDA-approved cartridge is for use in food and pharmaceutical i2in 250 6 — svrjr glass, ceramics, metal parts, 
applications. The silica gel is packed in a hard cartridge to save space when Hin _ 250 1 SEES E or wood products from 
used in pharmaceutical bottles. Cartridge is best suited for use at temperatures 48 in 250 1 — 36DY83 scratching or breaking during 
below 100°F, but can be used at up to 302°F. 72 250 ! - SVH5 — shipment. 
Area Desiccant Container Bags per Item 
w L Protected Вай Size Type Package Brand No. SCS HUMIDITY & INDICATOR 
Tyvek Desiccant Bags M$20003:2 
W — 3W 083си 18g Pail, Plastic 550 SCS 20FX09 ВА EXAMINE < 
T — 2W 044044  i/6oz Рай 1200 Armor Shield  36LPS7 Humidity 2” ©: 
T —3W 028си 7 oz Pai 700 ^ ArmorShield 36LP58 = > 
"Ж 34 042 cu Voz Pai 550 Armor Shield 36LP59 Indicator Cards келен 1 
2W' 2%" 003си 7g Pail, Plastic 1,200 SCS 20RE41 : a 
2W 2%" 0203 cu 12g Рай Plastic 700 SCS 20RE40 Moisture-sensitive spots measure the percent- Ме © Ыы 
27 29% 014сиП ET) Carton 1,200 = 20TM04 — age of relative humidity inside a shipment. The 4 
E ME UCLINM TIGE Бай 40 солга ротрапу 81/8 card hangs on the inside of a container wall. If the 5 
: .0 cu in 02 ag ontrol Company ji humidity level d rtai t th IF PINK 5 
3 4 0.83 cu ft 102 Pai 300 Armor Shield 36LP60 umidity level exceeds а certain percentage, the 
$ n" 282 cu ft 101 Б pam я pu Armor Shield Baa moisture sensing spot on the card changes color Discond if Circles Overrun 
2 .09 CU g all, Plastic. i i i Avoid Metal € а 
т e 1.67 cu Dar Pai 150 — Armor Shield 36LP61 from blue to pink, alerting shippers to check the кән 
3 6: 167си 2 02 Drum 800 Armor Shield 36ІР6З package for moisture or damage. 20FX02 
5 AW _ 0.83cu 680 Pail, Plastic 150 SCS 20FX11 ; 
i : No. Indicators Item 
5 5” 3.33 си 4 02 Drum 500 Armor Shield 36LP64 idi 
8-8 667си 807 Drum 300 ArmorShield 36ІРб5 Yeh es eus D Mts PERSE trs 
5?9m' 9%” 104.0 cu 125g Carton 72 = 20TL91 9" 3 3 5 96, 10%, 15 96 125 80/76 
Cartridge Desiccant Bags 25 3 3 5 %, 10 96, 60 % 125 8GFK3 
4 2" 3.0 cu ft — Can 1 SPScienceware — 9TZ71 20 F 3 30 %, 40 %, 50% 125 20ҒХ02 
* Humidity sponge. t Humidity sponge indicator. 2 КИ 4 10 %, 20 %, 30 %, 40 % 100 9KPX6 
" Е Th ul Breaking Working Bani пет 
< к ickness ressure ressure ran 0. 
Qi тй S A Kraft Paper Dunnage Bags 
36" 24" 28 6 psi 3 psi — 26WN1 
48 36" 28 6 psi 3 psi = 2GWN2 
48" 48" 28 6 psi 3 psi = 26WN6 
60" 4g 28 6 psi 3 psi = 2GWN7 
WE 66" 36" 28 6 psi 3 psi = 2GWN3 
hippt? 72 36" 28 6 psi 3 psi = 2GWN4 
—— PRODUCTS 2GWN1 72" 48" 28 6 psi 3 psi = 2GWN8 
84" 36" 28 6 psi 3 psi = 2GWN5 
Dunnage Bags Br 48" 28 бөзі 3 psi = 2GWN9 
56HU18 96" 4g 28 6 psi 3 psi — 2GWP1 
Bags are inflated with air and placed between items in a shipping container or _—“Industrlal Poly-¥foven Dunnage Bags ||. ips — Shippers Products 86HUIS 
truck. They prevent large items from shifting during transit, protecting against 48" 48" 28 3 psi {psi Shippers Products — 56HU22 
i 66" 36" 28 3 psi 1 psi Shippers Products 56Н/20 
damage to the shipment. 84" 36 28 3 psi 1 psi Shippers Products 56Н/21 
Kraft Paper Dunnage Bags—Are recyclable and reusable if not punctured. — СА 28 3psi 1 psi Shippers Products S6HUZS 
They provide a firm cushion around large items and protect products against 18, 26. 28 2 psi 1 psi Shippers Prod ucts 56н025 
psi psi hippers Products 
чы ш р o m ш 
2 ^ " i Si psi hippers Products 
Industrial Poly-Woven Dunnage Bags—Made of polypropylene and resist . 84" 48" 28 2 ft T psi Shihers Products 56HU29 
damage from punctures and chemicals. They are waterproof and ideal for stabi- р . Мах. Air Item 
lizing heavy loads in open railcar shipments. EC E d Ee a = 
: Е А Kraft 80psi 8 8 Shi P 56HU11 
Vinyl Dunnage Bags—Bags are flexible and reusable if not punctured. They Industral Poly- Woven 120 psi с F Shippers Produc = SHUT 
are ideal for bracing perishables, beverages, and odd shaped loads. Vinyl 100 рѕї 8 8" Ѕһіррегѕ Products 56HU24 
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PACKAGING & SHIPPING Scan. Order. Done. 
VCI Products Details on page A1. 


Corrosion 
Inhibiting VCI 
Paper Rolls Basis Roll Roll Ва! Hem Pkg. r4 


36LP66 36LP68 


А Weight Width Length Weight Brand No. Qty. 
Heavy packaging paper can “зб тәп 600ft 91b Armor Wrap 36LP10 3 


be cut or torn to size. Rolls 301b 18in 600ft 1310 ArmorWrap 36LP11 2 
fitin a dispenser for use at 201» 24in 600ft 1715 Armor Wrap 36LP12 2 H HG D 
oe 30b 36 600% 9b Amorwap 3Pis 1 | Gorrosion Inhibiting VCI Stretch Wrap 
а раскіпо station. Ihe paper зот 48in 600ft 9lb  ArmorWrap 36LP14 1 | еа са 
wraps metal parts for ship- 201 36in 600ft 91b Armor Wrap 36LP34 1 VCI (volatile corrosion inhibiting) film is wrapped around a bundle or pallet to 
ment and storage, and it 3010 36in 600ft 91b  ArmorWrap 36LP41 1 protect machinery and ferrous parts where corrosion of metal parts is a concern. 
iun 35lb 36in 600ft 3216 — 5VFYS 1 - ied wi i i 
prevents rust from building -351 48:5 600 431b = SVEYS 1 Hand-grade wrap can be applied with or without a handheld dispenser. The 
up on items. 801b 48in 1,5008 910  ArmorWrap 494238 1 worker applies the wrap by holding the roll and walking around the bundle. 


These rolls are smaller than machine-grade wrap rolls, making them easier to 
transport around a facility. It is used in low- to moderate-volume wrapping appli- 
cations. Machine-grade wrap is installed on a stretch wrap machine. It comes 
on larger, heavier roils than hand-grade wrap. Opaque stretch wrap cannot be 
seen through, which provides added security by hiding product labels when 
shipping sensitive or valuable items. 


Overall Overall Rolls Item 
Gauge Width Length Color per Case Brand No. 
Hand-Grade VCI Stretch Wrap Films 
Longer Core u = 
100 ga Sin 900 ft Blue 12 Rolls Аптог Shield 361Р66 
No Handle 
80 ga 18 in 1,500 ft Blue 4Rolls Armor Shield —36LP67 
100 ga 20 in 1,500 ft Blue 1 Roll — 5VFY3 
Machine-Grade VCI Stretch Wrap Films 
No Handle 
100 ga 20in 4,500 ft Blue 1 Roll Armor Shield 361Р68 


g Sheets Corrosion g 


Weight Width Length Bundle №, oy | Inhibiting VCI Pads 


Corrosion 2lb “іп 4in 5,000 491725 1000 Е онал dni ини " 
шалына 8b Qin 9іп 1,000 490731 1000 oam pads are infused with a volatile corrosion 
Inhibiting VCI 150 121п 121п 100 E 1000 inhibitor for preventing rust. They сап be placed 
Paper Sheets 301b 12in 121п 1,000 55AKU2 1000 | in or between fragile metal items or electronic 
4 kagi R 3010 15in 10in 1,000 55AJ95 1000 | components to cushion them during transit or 
eavy packaging paper comes ІП 3010 18in 18in 1,000 494734 1000 | storage. VCI pads prevent moisture from accu- 


resized stacks. Paper sheets wra 300 24in 12in 1,000 55AJ97 1000 ; ; 
о metal ie ini or Р 3018 24in 18in 1000 554398 1000 | Mulating on fragile metal parts that would cause 


| 301b 36in 24іп 1,000 55AJ99 1000 | water damage or rust. 
storage. They keep moisture out and 321b 36in 36in 100 49JZ36 250 


prevent rust from forming on items. 5510 48in 48in 1,000 49037 250 


Pads 
Area per Item Pkg. 
wW L Protected Case Thickness No. — Qty. 
lin Тіп  1cuft 2,000 Win  36LP53 2000 
Item Pkg. 5in 2in 1сий 1,000 ‘%in 36ІР52 1000 
Thickness W D L Color No. Oty. 9%in 9%in 8сий 250 Yain 36LP51 250 
2mil 10іп 19in14 in Blue 36LN91 500 
2mil 48 іп 80 іп50 in Blue 36LN89 75 
4mi|  3in -- біп Blue 36LN72 5000 
4mi| “іп 0 біп Blue 475W26 2000 
4mil біп 0 8іп Blue 475W28 2000 
4mi 8in 10in10in Blue 36LN79 1000 
4mil  9in 12in12in Blue 36LN80 1000 
4mil 10іп 12in12in Blue 36LN81 1000 
4mil 10іп 21in16in Blue 475W25 250 


4mil  10in — 12in Blue 36LN75 1000 
ue 475W24 250 
ue 36LN82 500 ч 
ие 36LN76 500 E 


4mil 11 in 25 in13 in 
ue 36LN95 100 


4mil 12іп 18in18 in 
ше 361483 2?» Corrosion Inhibiting VCI Films 


4mi| 12in — 15in 
4mil 16in 30in20 in 
ue 36LN87 100 ibat ; . : ! А . . 
ue 36LP02 100 | Versatile films combine the benefits of barrier protection with anti-corrosion 


4 mi 18 іп 24 in 24 in 
ue 36LN84 125 | protection for safe, easy, and dry packaging of metal products. 


VCI Open È ШЕРЛІ 
Poly Bags Bim, 4mil 24in 36in36 in ue 36LNBI 12: 


4 mil 29іп 56 in 29 in 


ооооосососооосооооооооосоо | || оосо 


" Я E 4mil 33іп 65in34in Blue 36LN96 50 Item Pkg. 
These versatile bags combine benefi- —4 mi 36іп 80in40 in Blue 36LN86 25 Mil Thickness | Roll Width Roll Length Roll Weight No. — бу. 
cial barrier packing with anti-corrosion ^ 4mil —44in 96 іп54 іп Blue 36LN85 25 4 20 ft 100 ft 47 lb 36LP46 — 1 
i {тїї 45іп 68 іп55 іп Blue 475W22 35 4 36 in 500 ft 30 Ib 36LP48 — 1 
protection for safe, easy, and dry 4mil 45іп 80in55 in Blue 475W21 40 4 48 in 500 ft 40 lb 36LP49 — 1 
packaging of metal products. They are —4mil__ 46 in 90 in49 in Clear 475W23 25 4 72 іп 500 ft 56 Ib 36LP50 1 
recyclable and nontoxic. 4mil 4Віп 80in58in Blue 36LP06 25 6 20ft 100% 5710 36LP47 — 1 
1418 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PACKAGING & SHIPPING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Stretch Wrap 


Stretch Wrap Style and Handle Types 


v 


Cast Stretch Wrap Blown Stretch Wrap 

High-clarity wrap tears Puncture-resistant wrap is 

quietly off the roll and is ideal for irregular loads. 

ideal for uniform loads. ` 


Handle w/Brake 


Reusable Handle 


Longer Core 


оя. 
15А895 
15А909 
Overall Overall Rolls Нет 
Gauge Width Length Color perCase No. Lud 
ast Stretch Wrap Films 
156118 Пан Duty | => => 
іп 2,000 ft Clear {Roll 15A933 
Hand-Grade 60 0а 12іп 2,000 ftLight Green 1 Roll 15A942 | 
60ga 14їп 2,000ft Clear 1 КоП 154983 
St t h W 60ga 15іп 2,0008 Clear {Roll 156111 | t 
retc rap 60 ба 151 2.000 Light Green 1 Roll 154807 | 
60ga 18іп 2,000ft Clear 1Roll 15A984 
Protect pallets and bundles from 60 ga 18 2,000 ftLight Green 1 Roll 15A952 
contaminants such as dirt and 65ga Сү 5 1,476ft Clear 192 214108 
moisture, keep items together, Standard Duty — T Ro 15A988 eae 
i H ga in Я ваг 0 QO0DWRAPPERS. 
and prevent tampering. This wrap -70 042-1210 1500ftLight Green 1 Roll 154043 | АР. 
is for use with or without a hand- 70ga 15іп 1,5000 Clear — 1Roll 156112 15A846 
held dispenser. Apply the wrap by 70 ga TS 1.500 ftLight Green_1 Roll TENDS Stretch Wrap Cast | Blown 
holding the roll and walking around 70ga 18 п 1,500 ftLight Green TRol 154953 | with Handles баш Ч/с н Cose Brandl. E Nee 
the bundle. These rolls are smaller -709a 18in 1500й Clear — 4Rolls 150019 Longer Core Handle Stretch Wrap Films — 

5 80ga 12іп 1,5000 Clear 1 Roll 15A990 Handles are included to 60ga 20in 1,000 ft LG 1 154957. — 
than machine-grade wrap rolls. Use 80ga 12 іп 1,500 ftLight Green 1 Roll 15A944 65ga 2010 1.0001 C 4 A0TE22 — 
to wrap boxes and irregular loads ог 8004 14іп 1,500ft Clear — 1Roll 15A934 protect hands from the 70ga 20in1,000ft LG 1 - 1154958 — 

80ga 15іп 1,500ft Clear 1Roll 156113 sharp edges of the core 80ga 3in 1,000 C 1 — 454930 — 
bundles, such as lumber or pallets 800а 15in 1.500ftLight Green 1 Roll 154949 80ga 5in 1000 C 1  — 15А%0 — 
with irregular sides. 80ga 18іп 1,500 ftLight Green 1 Roll 154954 | and reduce cuts and abra- 80ga 5in 1000 C 4 - 40Е3 — 
80ga 18іп 1,500ft Clear 4 Rolls 15A936 sions. To apply the wrap the 80 ga 20іп 1,000 C 1 — M5A908 — 
i i i : 80ga 20in 1,0008 L 1  — 154059 — 
wrap S queter oappi endhas. 39 EE eng” ober ety rm = 
Д ш А 3 ga 3in — — 
more cling than blown film It also 90 ga 12 in 1,500 ftLight Green 1 Roll 15A945 walks around the bundle 120 да 5in 700fl C 1 — 154910. — 
0 ЖИН, ga 15іп 1,5001 Clear —1Rol 156114 | Smaller than machine-grade “2004 20in 800 LG 1  — Я5А956 — 
provides improved clarity over 90ga 15in 1,500 ftLight Green 1 Roll 15A950 wrap for easy portability 150ga 3in 600ft C 1 — 15492 — 
blown film for viewing bundle 90ga 18іп 1,500ft Clear — 1Roll 150003 : 1500а біп 600ft C 1 — M5A9011 — 
х 90 да 18in 1, :500 Light Green 1 Roll 15А955 Longer Core Handle Reusable Handle Stretch Wrap Films 
contents and requires less force to — Heavy Duty à 9 à 70ga 18 іп 1,5008 C 1 6000 154085 — 
stretch the wrap during application 120ga 12in 1,000 ftLight Green 1Roll 154941 | Stretch Wrap Films— 80ga 3in 10000 C 4  — 15492 — 
А 120 да 15 іп 1,000 ft Clear { Roll 156115 Built-in handle extends from 80ga 3in 1.000 ft С 48 — 156015 = 
for uniform loads. 1200а 15іп 1,000ftLight Green 1 Roll 15A946 809a 5in 1000t C 4  — 15485 — 
: 120 да 18in 1,000ft Clear — 1Roll 156118 | each end of the соге, allow- -80ga 5іп 1.0008 C 12  — 156017 — 
Blown Stretch Wrap Films— 120 а 18 п 1,000 ftLight Green ТАО fSASST | |, workers to hold the core 120ga 2in 6504 (C 24  — 40тЕ21 — 
Puncture- and tear-resistant wrap Blown Stretch Wrap Films 9 : 120ga 3in 700ft C 4 - 15483) — 
! - 3 D “Light Duty _ while wrapping. Handles are 420ga 3in 700й C 18  — 150020 — 
is a good choice for irregular loads 5004.15 dy 20001 Clear — 4Rolls 542068 | disposable. 120ga 3in 700 LG 18 - 150937 — 
with sharp edges. It is less likely 70ga 18in 15008 Clear  4Rols 547064 120 E an oon C4 — BANE — 
than cast film to change shape or 80ga 12 п 1.500 Clear — 4Rols 542061 Reusable Handle Stretch -59ga 5in 700 c 17 — 15606 — 
stretch after application, which Ода itin 1, ear oS Wrap Films—Handles can 150 да 3in 600ft С 4 -- 1154914) — 
: 80ga 18іп 1,500 Clear — 4Rolls 542/65 150ga біп 600 C — 1154917 — 
makes it good for heavy loads 80ga 20п 1,000 it Сеш 4 Rolls 507468 be removed when the го sande with Brake Stretch Wrap Films 
or lads that might shit curing | жал, қ етру ardinstaledon | 2а ES NES - 
transport. 120ga 18in 1,000f Clear  4Rolis 542167 | refill rolls. An ergonomic grip —% n 10i 1 000f C —4 — — | — БА833 
allows wrap to be applied 10 да 20 in 1,000 с 4 cond mM E 
A ga in 1, ood = 
| Cs with one hand and helps $002 2in 10008 LG — 4 Good БА — 
ВАРИРА, reduce hand fatigue. 80g: Sin [000  G 4 боюу 164888 — 
- - И да іп 1, ft ood| — 
Color-Coding Stretch Wrap with Handles | tanate with Brake D ALAS UL ARE NR `7 
Color-coding is used to quickly identify contents to sort and route items, and rni i уй, ZU 1,000 TG 1 Good TOSS, UU 
can be used to indicate tampering or repalletizing. This hand-grade stretch wrap has a AEN handle dh 120ga Зіп 650 C 4 Good 154805 — 
has a handle that workers hold while applying wrap, protecting hands from cuts 120ga 5іп 650ft С 4 боой 15A896 -- 
; ң А а brake between the handle 120 да 20in 800f С 1 боой 15A885| — - 
and scrapes caused by sharp cores and reducing hand fatigue. Handle with ı 120ga 20in 800 P 1 Good) — 154845 
н and соге to protect workers 1508 bin 650 C 4 Good 15A898 
brake stretch wrap features a brake between the roll and the user's hand. hands from sharp edaes 7 aT, " m C-Glear. P=Purple DECR = 
Reusable handle stretch wrap can be removed from the roll when it's empty p. ceges: = шыла айы ыы S 
and reused. Ergonomic grip helps reduce worker fatigue. 
Rolls 
" Overall Overall А Mus Item 
auge Width Length Color ase Brand No. H 
Handle with Brake Stretch Wrap Films Color-Coding Cast 
Gta 20n 10004 Black 1 Roll Goodwrappers 184086 Stretch Wrap Rolls 
80ga 20іп 1,000ft Blue ТВО Goodwrappers 15A878 
80ga 20іп 1,000ft Red 1 Roll Goodwrappers 15A893 i i i i 
BO ga —201n 1.000 ft Orange 4 Rolls Goodwrapbers 184800 Standard duty wrap is used to identify and protect uniform 
Cast bundles. It can help sort and route items, and can be used to 
80ga  3in 1,000ft Black 4 Rolls Goodwrappers 15A879 indi i ing. It i i 
80a  3in 1000ft Blue —4 Rolls Goodwrappers 15А881 indicate tampering or repalleting. It is quieter to apply, and has 
80ga  3in 1,000ft Orange 4 Rolls ue 154921 more cling than blown rolls. It also requires less force to stretch 
80ga  5in 1,000ft Black 4 Rolls oodwra| ers 15A880 i icati i i i 
i fa п DLE ERR pp TRADE the wrap during application, reducing worker fatigue 
0 ga 1,000 ft Orange 4 Rolls — 15A927 Overall Overall Rolls Item 
on Handle Stretch Wrap Films Gauge Width Length Color per Case No. 
8004  3in 1,000 ft Blue 4 Rolls = 15A919 80 ga 18 іп 1,500 ft Blue 1 Roll 150004 
80ga Зіп 1,0004 Red 4 Rolls = 15A918 80 ga 18 in 1,500 ft Green 1 Roll 15C006 
80ga біп 1,0008 Blue 4 Rolls = 15A925 80 ga 18 in 1,500 ft Orange 1 Roll 15A987 15A987 
8004  5in 1,0008 Red 4 Rolls — 154024 15A879 80 ga 18 in 1,500 ft Red 1 Roll 156007 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1419 


PACKAGING & SHIPPING 
Stretch Wrap & Pallet Covers 


Machine-Grade 
Е Stretch Wrap 


жайы. This wrap is installed on a 
stretch wrap machine. It comes 
on larger, heavier rolls than 
hand-grade wrap. Stretch wrap 


Blown Wrap, 
Anti-Static 


Rolls 4 i i 
Overall Overall Cling Item per machines are used in medium- 
Gauge Width Length Type Color Мо. Case їо high-volume packing and 
Cast Stretch Wrap Films inni irati 
Light Duty shipping applications. 
50 27 9,000ft_— -  56HR7 1 . Gast Stretch Wrap Films— 
50 20 9000ft — - 56HR78 1 : 

60 20 75000 — --  SeHR79 1i Тейт protects the contents 
60 20 75008 — —  S56HR80 1  fromtampering and damage, 
Sabe С ft 1-Side Clear 15C011 1 and is quieter to apply and has 
70 20 600012-Side Clear 56HGi8 1 тоге cling than blown film. It 
70 Е 6,000 ft E e Clear mE 4 also provides improved clarity 

" 5, -Side Clear 1 iewi 

80 207 500011 1-Side Clear 150012 1 0/6 blown film for viewing 

90 20° 5,000 2-Side Clear 56HG27 1 bundle labeling and requires 
Eu шу ағзаға Ене Ж less force to stretch the wrap 

" 4, ft 2-Side Clear " inah i 

10030" 450012-Side Clear 56H623 1 ing application, reducing 
110 20: 4,0001t 2-Side Clear 56HG30 1 Worker fatigue. 

120  20' 4,000ft 2-Side Clear 56HG31 1 

120 20" 4,0001t2-Side Clear 56HG32 1 Blown Stretch Wrap 
TE Wrap Films Films—Blown film is less likely 
ight Du А 

60 20 60004 2-Side Clear Бөңбзз 1 ‘han cast film to change shape 
Standard Duty or stretch after application, 

70 20" 6,000ft 2-Side Clear 56HG34 1 which makes it a good choice 
70 20 6,000ft 2-Side Clear 36P109 40 ; ; 

80 20: 50004 2-510е Clear 56HG35 1 0! heavy, irregular loads with 
80 20" 6,000ft2-Side Clear 36P098 40 Sharp edges. 

80 20 6,000f — - 56HR81 1 . : 
Heavy Duty Blown Anti-Static Stretch 
150 A. a 0D = = sohne 1 Wrap—Used to protect sensi- 
Blown Anti-Static Stretch W Wrap tive electronics from electrical 
Standard Duty shock or static during storage 
80 20° 5,000ft 2-Side Red 55MW24 1 


or transportation. 


Extra-Wide Portable 
Stretch Wrap 


Stretch wrap covers more of the pallet than traditional 
wrap. This reduces the number of times a worker must 
walk around the pallet to cover it completely, minimizing 
fatigue and conserving wrap for cost efficiency. Wrap is 
applied using a rolling 


H Overall Overall Item 

бчевеа ст ES ШЫ, 
| да | 

easily be wheeled 8004 507 5,000 ft 56HG16 

around a facility. 8004 60 5,000 ft 56HG17 


Pre-Stretched Wrap 


Stretch wrap has been mechanically stretched close to 
the breaking point, then wound onto rolls, requiring less 
energy to hand wrap around a pallet. Offers consistent 
wrapping tension, good load stability, and light weight. It 
can be applied using a walk-forward technique. 


Overall Rolls 
Gauge Width Cling Type per Case No. 
25 ga 17 2-Side — 4Rolls — 56HG13 
30 ga 157" 1-Side 1 Roll 11Y824 
35 ga 15" 1-Side 1 Roll 117823 
39 ga 15" 2-Side — 4Rolls — 56HG14 
GOODWRAPPERS 


| a - 
Top Sheeting Replacement Roll 


Top sheeting is used to cover the top of a pallet before wrapping the sides. 
Replacement rolls are composed of perforated sheets. They have handles with 
brake and are smaller than top sheeting rolls, making them ideal for low-volume 
and hand-wrapping applications. 


Overall 
Length 
1,476 ft 
2,000 ft 
1,476 ft 
1,476 ft 


С: 


Sheet Sheet Mil Rolls Item 
Length Width Thickness Core Size Color Sheets рег Roll рег Case No. 
60" 60" 125mi| ^ 1india Clear ^ Continuous Roll TRol 1560010 


1420 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. E 


=a 
Product-Concealing 154905 
Stretch Wrap m 


Opaque cast wrap provides added security by hiding 
product labels when shipping sensitive or valuable 
items. It is a continuous length of plastic that is 
wrapped around the sides of a pallet or bundle to 
protect the package from dust and moisture, prevent 
and indicate tampering, and keep items together. 


Handle Opaque Stretch Wrap Films—Wrap has an integrated handle that 
protects hands from the sharp edges of the core, reduces cuts and abrasions, 
and eliminates the need to purchase a handle separately. 


Hand Opaque Stretch Wrap Films—Wrap is manually wrapped and can 

be applied with or without a handheld dispenser. These rolls are smaller than 
machine-grade wrap rolls, making them easier to transport around a facility. 
Hand-grade wrap is used in low- to moderate-volume wrapping applications 
and can be used to wrap boxes and irregular loads or bundles, such as lumber. 


Machine Opaque on Nu Luo шылы. dou. NP 
Stretch Wrap Ham le Opaque stretch Wrap Films HE = s 
Films—This Handle with Brake 
80ga  20' 1,000 Black — 1Roll Goodwrappers 15A883 
wrap comes on 80ga  20' 10008 White Roll Goodwrappers 154848 
a larger roll than gog 22 20' 1,000 ft Black 4 Rolls Goodwrappers 15А837 
ап 

hand-grade wrap a gà 18 1, Black T Roll = 156005 
and is installed Reusable Handle 
onastretch wap 05 $ [DG 16 М 
machine. Itis used 80да 5  1,000ft Black 4 Rolls — 154928 
іп medium-to-high oa stretch Wrap Films — = — 
volume packing Reusable Handle 

inni m 80 ga 3 1,000 White 4 Rolls  Goodwrappers 15A904 
and shipping appli- воа 5" — 0001 White 4 Rolls Goodwrappers 15A805 
cations to conceal nus Opaque Stretch Wrap Films 

0 Handle 
bundle contents. 80ga 207 5000! Black 1 Roll = 156013 
ЕР Ғе Sa — 
ERAS —— m 
= Hand-Grade 

High-Performance зәхғзг 


Stretch Wrap 


This wrap provides the same strength and puncture 
resistance at a thinner gauge than standard stretch wrap. 
It is a continuous length of plastic that is wrapped around 
the sides of a pallet or bundle to protect the package from 
dust and moisture, prevent and indicate tampering, and 
keep items together. 


Hand- 

Grade—Used in 
low-to-moderate 
volume wrapping 


Rolls applications or to 
Overall Overall Cling рег Item 
Gauge Width Length Type Case Brand No. wrap boxes and 
Han 0 Perfomance твіст Wrap 5 irregular loads or 
37 ga 1,4768 2-Side 4 Rolls = 56HG06 
4708 Тау 1476 ft side 4 Rolls Goodwrappers dora? DUndles, such as 
48ga i7 1,768 2-Side 4 Rolls — 56HG07; lumber. 
$5 ga 17 1,5008 2-Side 4Rolls = 56HG08 " 
25 а егы " T 5008 2-50 2606 = 56HG09 Machine- 
achine Grade igh Performance stretc! rap 
39ga 197: 110008 1-Side 40 Rolls = 21xtoq Grade—Larger 
39ga 29.5"  11000ft TS 20 Rolls = ЕНШІ and heavier than 
48ga 19 9,0008 2-Side 1 Roll — 56HG10 
55 0а 19 — 6.0001t —2-Side 1 Roll = seHet hand-grade stretch 
61ga 19  5,500ft 2-Side 1 Roll = 56HG12 wrap. 
—— Pallet Covers 
poe These covers fit over loaded pallets to 
protect the contents from dust, dirt, and 
debris during transport or storage in a 
warehouse or loading dock. 
Item Pkg. Нет Pkg. 
Thickness Color W 0 Н No. Qty. Thickness Color W D H No. Qty. 
1.5 mil Clear 51° 49° 73" 2ЕМН5 100  3mil Black 51" 49 73° 2EWJ5 50 
1.5 mil Clear 51 49" 85" 2EWH6 100  3mil Clear 51" 49 73 2EWJ7 50 
2mil Clear 51° 49 73 2EWJ2 50  3mil Clear 51° 49 85° 2EWJ8 50 
2mil Clear 51° 49° 85 2EWJ3 50  3mil Clear 51 49" 97" 2EWJ6 50 
2mil Clear 55° 45 73 2LCY4 30 3mil Clear 55 45 73 2LCY7 20 
2mil Clear 55 45 85 2LCY5 25 3mil Clear 55 45 85 2LCY8 15 
2mil Clear 55" 45 97 2LCY6 20 3mi| Clear 55 45 97" 2LCY9 15 
2 mil Clear 68" 65° 82° 2EWJ4 50  3mil Clear 68 65" 87" 2EWJ9 50 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Bar Handle Rope Stand Up 
Dispenser Applicator Bar Handle 
UNE"  5NVZ2 29PH62 2TKZ5 
* | 
«а | | | 
| 
| 
[ 
4 
Orbital Reusable Mini 
Dispenser Wrap Handle 
6MGV3 | 5NVZ4 


a 
Ж 
HIGHLIGHT 


INDUSTRIES, INC. 


eap 


Stretch Wrap Dispensers 


These dispensers hold stretch wrap rolls, 
making it easier and quicker to manually 
apply stretch wrap to pallets and bundles. 


Bar Handle Dispensers—Ergonomic 
handle and grip provide two-handed control 
when applying wrap. These dispensers 

are used with larger hand-grade stretch 
wrap, usually rolls 12" to 20" wide. Handles 
protect hands from sharp core material and 
reduce hand fatigue and strain. 


Rope Applicators—These applicators 
apply wrap at full width and have an attach- 
ment that can be used to compress the 
full-width stretch wrap to the thickness of a 
rope. Stretch rope provides added stability 
over full-width wrap alone when bundling 
large or heavy loads. 


Stand Up Bar Handles—Long handle 
allows workers to apply stretch wrap at 
the bottom of the pallet without stooping 

or bending at the waist or reaching up to 
wrap the top of tall pallets. They hold larger 
stretch wrap rolls, usually 12" to 20" wide. 


End Caps 
29PH58 


Reusable Mini-Wrap Handles—Reusable 
handle and rotating mount allow workers 

to apply stretch wrap with one hand. The 
handle protects hands from the sharp edges 
of the core, reduces hand fatigue, and 
speeds application. Reusable mini-wrap 
handles are used with narrow stretch wrap 
rolls, generally 2" to 5" wide. 


Orbital Bundler Dispensers—Manually- 
operated dispensers hold bundles off the 
ground while stretch wrap is applied verti- 
cally around the bundle. They can hold 
regular or irregularly shaped bundles. Arms 
can be adjusted vertically and horizontally 
to ensure bundles of different sizes are 
centered when wrapping. 


End Caps—Caps are inserted into the 
stretch wrap roll core and protrude slightly 
from the core to provide a smooth surface 
that protects workers’ hands from cuts and 
abrasions caused by sharp core edges. End 
caps can be removed and reused. 


Minimum = Maximum Overall Fits Dispenser Item 
Roll Width Но! Width Length Core Size Weight Brand No. 
Bar Handle Dispensers 
12" 18" 18" 416 Highlight 5A414 
12" 18" 25" 5 Ib = 97562 
12 20" 15" 3Ib — 5NVZ1 
12 20" 24" 5 Ib Encore 29PH59 
12 20" 24" 1 lb Encore 29PH60 
12 20" 24" 916 Епсоге 29PH61 
12 20" 18" 3 Ib — 5NVZ2 
18 72" 18 60 Ib Encore Packaging Corp. 55KH53 
Rope Applicators 
12" 20" 24" 3 11 Ib Encore 29PH63 
127 ^ 2" 24" 3 1216 Епсоге 29PH62 
Stand Up Bar Handles 
11" 20" 60" 3 3Ib Nelson Wrap Nwd 2TKZ5 
Reusable Mini Wrap Handles 
2" 5 8 3 116 — 5NVZ3 
z 5 ТЕ 3 116 — 5NVZ4 
Orhital Bundler Dispensers В 
3 t 40" 3 132 Ib Highlight 6MGV3 

End Caps 

Unlimited Unlimited 5 3" 116 — 47271 
Unlimited Unlimited 3 3 11b Encore 29PH58 
Unlimited Unlimited 5" 3 = = 3UAX2 
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PACKAGING & SHIPPING 
Stretch Wrap Dispensers & Machines 


5NVZ6 2 
5NVZ5 

WESTWARD HIGHLIGHT 
Stretch Film Cutters 
Handheld cutters slice through stretch wrap, 
bubble rolls, paper, and twine from packages 
and bundles. They have a recessed blade Overall Item 
that cuts long lengths without the stretch Length Brand Мо. 
wrap jamming the blade. They are also used 6% жаппа 54178 
to cut wrapping from the roll or remove тй = 5NVZ5 
stretch wrap from a bundle. 8' Highlight 8PG33 


e 


Stretch Wrap Turntable 
3KB50 


Steel Ramp 
6HH16 


Stretch Wrap 
Machine 


HiGHLIGHT 3KB51 


INDUSTRIES, INC. 


Stretch Wrap Machines, 
Turntables, and Ramps 


Machines—Rotate the product stretch wrap turntables on loading 
and apply wrap in one operation, docks and in storage facilities 
eliminating the need for workers їо wrap pallets with uniform or 

to walk around a pallet, reducing ^ irregular sides. 

worker fatigue, and freeing them 
up for other tasks. Use them on 
loading docks and in storage 
facilities to wrap pallets with 
uniform or irregular sides. 


Ramps—Ramps allow opera- 
tors to use a pallet jack to load 
heavy pallets onto stretch wrap 
machines and remove the pallet 
when wrapping is complete. 
The jack is pushed up the ramp, 
providing quick access to the 
machine table. 


Turntables—Electric turntable 
holds the bundle and slowly 
rotates while workers stand in 
one place and hold the wrap. Use 


Motor Мах. Load Мах. Load Max. Load ForRoll — Load Item 
HP Length Width Height Width Capacity Current Мо. 
Stretch Wrap Machines 
Manual Machine 
Y hp 52" 52" 80" 12'to 18' 4,000lb 15А — 6HH17 
Semi-Automatic Machine 
YA hp 52" 52" 80" 20" 4,00011 15A  3KB51 
Ya hp 52" 52" 80" 20" 4,00010 15А  6MGU9 
Уд hp 52" 52" 110" 20" 4,00010 15А 6MGU8 
Stretch Wrap Turntables 
Manual Machine 
YA hp 52" 52" 80" 12'to 18' 4,000lb 15А 3КВ50 
34 hp 52" 52" 80" 1271018 40000 15А  6MGV1 
Item 
L No. 
Steel Ramps 
84 % in 6MGVO 
5534 in 6HH16 


PACKAGING & SHIPPING 


Heat Activated Shrink Wrap 


[a ie | 


Exlfilm 


‘GPS 


Industrial Single Wound 
5URU6 


Centerfold, 


PVC | 


Heat Activated | 


4LT30 


Heat-Activated Shrink Wrap Films 


Wrap tightly around items to keep them contained during transport or protected 
against weather. Film shrinks when exposed to heat. Use to protect small pack- 
ages, loaded pallets, and dry docked boats. For use with heat guns or shrink 

tunnels, sold separately. 


Industrial, Single-Wound Polyethylene Shrink Films—Waterproof, durable, 
and high puncture and tear resistant. Provides UV protection for up to 9 months. 
Shrink with propane heat gun, sold separately. 


Centerfold Polyolefin Shrink Films—Polyolefin wrap is approved for direct 
food contact. It forms a skintight protective wrap over packages. 


Centerfold PVC Shrink Films—Clear PVC has maximum shrink of 40%. This 
shrink film is economical for manual applications. It forms a skintight protective 


wrap over packages. 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


PVC Shrink Tubing 
3ZKV2 


PVC Shrink 
Bags 
3ZKX8 


PVC Shrink Bands 
5URVO 


PVC Shrink Tubing— Provides crystal-clear, skintight wrap around contents. 
Makes bags of any length. 


PVC Domed Shrink Bags—Domed feature provides extra space. Insert 
package into bag and seal open end. 


PVC Shrink Bags—Insert package into bag and seal open епа. 


PVC Shrink Bands—Fit 4-, 8-, 12-, 16-, 24-, and 32-0z. deli pack containers 
with 45"-dia. lid. Available clear or clear with red print that reads "Sealed for 
Your Protection." Preformed with round shape and built-in lip to quickly fit over 


container lids. 


Item Item 
Roll Width Roll Length Color Max. Shrink Brand No. Roll Width Roll Length Color Max. Shrink Brand No. 
Industrial, Single Wound, Polyethylene Shrink Wrap Films 24 2,000 Clear 40% MD, 40%Т0 — SURR4 
"T mil Thickness . 100 ga Thickness 
20-ft 100 ft White 30% MD, 30%TD = SURUG 10" 1,500 ft Clear 40% MD, 40%Т0 = SURRS 
-ft t ite о MD, 30% - 12 1,500 ft Clear 40% MD, 40%TD = 5URRG 
Centerfold, Polyolefin Shrink Wrap Films 72 1.509 с ear 40% Мр. mE — ЭЕТ 
60 ga Thickness s i ear в MD, 40% — 
810" 4,350 ft Clear 40% MD, 40%TD = SURT4 16" 1,500 ft Clear 40% MD, 40%TD = SURR9 
10" 4,375 fi Clear 65% MD, 65% TD Gps Shrink Film 45EJ47 18" 1,500 ft Clear 40% MD, 40%TD = SURTO 
12" 4.375 fi Clear 65% MD, 65%TD Gps Shrink Film 45EJ48 22" 1,500 Clear 40% MD, 40%TD — SURT1 
14 4,350 ft Clear 40% MD, 40%TD — 5URT6 26" 500 Clear 40% MD, 40%TD = 41734 
14" 4,375 fi Clear 65% MD, 65%TD Gps Shrink Film 45EJ49 26" 1,500 ft Clear 40% MD, 40%TD = 41733 
16" 4,350 ft Clear 40% MD, 40%TD = SURT7 30" 1,500 ft Clear 40% MD, 40%Т0 = SURT2 
16" 4,375 fi Clear 65% MD, 65%TD Gps Shrink Film 45EJ50 36" 1,500 Clear 40% MD, 40%TD = 5URT3 
18" 4,350 fi ear 40% MD, 40%TD = SURT8 "PVC Shrink Wrap Tubing 
18" 4,375 fl Clear 65% MD, 65%TD Gps Shrink Film 45EJ51 1mil Thickness 
22" 4,350 ft Clear 40% MD, 40%TD = 5URT9 6" 1,500 ft Clear 40% MD, 40%TD = SURLO 
22" 4.375 fi Clear 65% MD, 65%TD Gps Shrink Film 45EJ52 100 за Thickness г IOE MD Ше) BURKS 
75 ga Thickness " j ear ^ MD, 40% = 
810" 3,500 ft Clear 40% MD, 40%TD = SURUO 4" 1,500 ft Clear 40% MD, 40%TD = 5URK9 
10" 3,500 ft Clear 65% MD, 65%TD Gps Shrink Film 45ЕЈ53 8" 1,500 ft Clear 40% MD, 40%TD = 3ZKV3 
12" 3,500 fi Clear b МО, 65%TD Gps Shrink Film 45EJ54 10" 1,500 ft Clear 40% MD, 40%TD = 
14" 3,500 ft Clear 40% MD, 40%TD — 5URU2 18" 1,500 Clear 40% MD, 40%TD - 5URL3 
14° 3,500 fi Г ear о MD, 65% Gps Shrink Film ЖЕГЕ Item Pkg. 
16 3,500 1 ear 40% MD, 40%Т0 — 5 Width Length Color Max. Shrink No. Qty. 
16 3,500 ft Clear & MD, 65% Gps Shrink Film 45EJ56 PVC Domed Shrink Wrap Bags y 
18: 3,500 ft Clear 65% MD, 65%Т0 Gps Shrink Film 45EJ57 1 mil Thickness 
ы sane Cear AAMO ae ailla 18 in 20 in Clear 40% MD, 40%TD SURP3 100 
A ^ MD, 65% ps Shrink Film 45EJ58 T 7 5 5 
‘Centerfold, PVC Shrink Wrap Films 24 in 24 in Clear 40% MD, 40%TD SURP6 100 
10" 500 Clear 40% MD, 40%TD — 3ZKX2 26 in 26 in Clear 40% MD, 40%TD 5URP7 100 
10" 2,000 fi Clear 40% MD, 40%TD = 3ZKX3 32 in 29 in Clear 40% MD, 4095 TD 5URRO 50 
12" 500 Clear 40% MD, 40%TD == 57734 PVC Shrink Wrap Bags 
12" 2.000 ft Clear 40% MD, 40%TD — БОВЕ 0.8 mil Thickness 
i EU t с ear 40% MD. E = 200 біп біп Clear 40% MD, 40%TD 5URNG 500 
у о MD, 40% — Yi i 9 D 
15 300 Clear 40% MD. 4095 TD — 41130 6 Ye in 11 in Clear 40% MD, 40 JoTD 3ZKX8 500 
Y 9 9 8in 12 in Clear 52255 500 
15 2,000 ft Clear 40% MD, 40%TD = 41729 T T с z 
T 9 9 = 8in 14in Clear 40% MD, 40%TD 5URN7 100 
16 500 Clear 40% MD, 40%TD 57741 - = 5 5 
16" 2,000 ft Clear 40% MD, 40%Т0 = 32KX6 9in 12 in Clear 40% MD, 4096 TD 3ZKX9 500 
13" 500 Clear 40% MD, 40%Т0 = 57744 9in 14 іп Clear 40% MD, 40%Т0 5URN8 500 
18" 2,000 ft Clear 40% MD, 40%Т0 = 3ZKX7 12 in 16 in Clear 40% MD, 40%TD 3ZKY1 250 
22" 500 Clear 40% MD, 40%TD — 57746 12 іп 18 in Clear 40% MD, 40%TD SURPO 250 
22 2,000 fi Clear 40% MD, 40%1D = 5URR3 PVC Shrink Wrap Bands 
24" 500 Clear 40% MD, 40%Т0 = 37КХ5 7 Үріп Tin Clear 10% MD, 40%Т0 5URVO 5000 
Tain Tin Clear 10% MD, 40%TD 5URVI 5000 
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PACKAGING & SHIPPING 
Steel Strapping, Seals & Carts 


MM SIGNODE’ 


Standard Steel Strapping 


Applied by hand, this strapping secures heavy loads with 
irregular or rough edges. Standard-duty, low-carbon 
steel strapping is for securing most moderate-to-heavy 
loads, such as heavy wooden crates. High-tensile 
strapping is used in the railroad industry. It is made of 
heat-treated high-carbon for use with heavy loads such 
as cement blocks, lumber, and machinery. Portable 
standard-duty is packaged on smaller rolls in a 
dispenser box. It is suitable for securing pipe and other 
quick strapping needs. 


Strapping Break Strapping Strapping Core Item 
Thickness Strength Length Wind — Dia. Brand No. 
Standard-Duty Steel Strapping 

% in Strapping Width 


0.017 1,275 lb ^ 300 ft Ribbon /” Signode 5А419 
T 1,275 lb 3,4608 Oscillated 16' Signode 3Х667 2 
0.02" 11/00  3,087ft Oscillated 16" Signode 20/03 
` 1,1800 —2,942ft Oscillated 16" — 3CTU2 
0.023" 1,35010 2,558 ft Oscillated 16" = 16P033 

5$ in Strapping Width 

0.017" 1,625Ib 300 ft Ribbon 97  Signode 5А422 
1,625 16 2,7708 Oscillated 16' Signode 3Х068 
007 14600 2,4781 Oscillated 16! Signode 20/04 
: 1,470 Ib 2,3538 Oscillated 16" = 3CTU3 
0.023" 1,69018 2,046 ft Oscillated 16" — 16P034 

34 in Strapping Width 

0.017 .9001b ^ 300 ft Ribbon 9” Signode 5А425 
Ы 1,9000 2,3108 Oscillated 16" Signode 3XG69 
007 —1:750lb 2,058! Oscillated 16! Signode 20/05 
: 1,7650 1,9618 Oscillated 16" — 3CTU4 
0.023" 1,95010 1,795 ft_ Oscillated 16" Signode 5DVY1 
0.025" 2,770lb  1,569ft Oscillated 16" — 3CTUS 
0.029" 3,20510 1,330 ft Oscillated 16" — 3CTU6 3XG72 

1 % in Strapping Width 

0.029" 5,5300 — 811ít Ribbon 16 = 3CTU7 


High-Tensile Steel Strapping 
% in Strapping Width 
0.02" 1,525 3,0878 Oscillated 16" Signode 3XG70 
5$ in Strapping Width 
0.02" 1,900 lb 2,4788 Oscillated 16" Signode 3Х671 
¥ in Strapping Width 
0.02" 2,250 lb 2,0608 Oscillated 16" Signode 1ARZ7 
0.025" 2,8000 1,648 ft Oscillated 16" Signode 3XG72 Қы 


ее 


0.029" 3,4001» 1,428 ft Oscillated 16" Signode бАА21 
1% in Strapping Width 


0.029" 5,40015Ы 891 ft Ribbon 16" Signode 3XG74 
Portable Standard-Duty Steel Strapping 
¥% in Strapping Width 

0.015" 665150 ^ 300ft Ribbon 2 —  16Р036 
% in Strapping Width 

0.015" — 8000 3000 Ribbon 2 —  16Р037 

0.0177 1275І 3008 Ribbon 2 — 52YU47 

0.02" 1,4850  300ft Ribbon 2" —  16Р041 

0.023'  1,850Ib 300 ft Ribbon 2" — 16P038 
58 in Strapping Width 

0.02 ^ 1,85510 3008 Ribbon 2 — 16P042 52YU47 
34 in Strapping Width 

0.025" 27701! 300Н Ribbon 2 = 3CTV2 

MM SIGNODE’ 


Seals for Steel Strapping 


These high-grade galvanized steel seals are pinched tight around strapping 
ends to secure them in place. A tensioning tool is used to pull the strapping 
tight and a sealer tool compresses a seal to hold the strapping in place, see 
page 1424. Open seals, sometimes called snap-on or open flange seals, 
secure steel strapping around flat surfaces, such as boxes and pallets. They 
have an open face that is placed around the strapping during or after tension- 
ing. Pusher seals secure steel strapping around round surfaces such as pipe 
and rebar. They are installed by threading the strapping through the seal. 


Fits Seal 
Strap Seal Surface Item Pkg. 
Width Length Туре — Brand No. Qty. 
Open Seals 
Regular Duty Seals 
¥in 1 in Flat Signode 57/43 5000 
% in Tin Flat — 3CTV4 200 


їйїп Flat Signode 5А420 200 
56 in їйїп Flat Signode 54423 200 
1in Flat Signode —5ZV45 5000 
34 in 1Мйїп Flat — 3CTV6 200 
{Vin Flat Signode  5A426 200 
High Tensile Seals 
Yin 1%їп Flat — 3CTV7 500 
їйїп 2V%in На! 3CTV8 500 
Pusher Seals 
Regular Duty Seals 
Yin “сіп Round - 
High Tensile Seals 5 
i Tin Round Signode 52/46 4000 
Жіп -in Round Bignode 57/48: 700 52У46 
їйїп 2 іп Round Signode 57/47 700 


5A420 


52Үй63 2500 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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Steel 
Strapping 
Kits 

These kits include a selection of items that work together to hold, store, 
transport, tension, and seal steel strapping. Wheeled strapping carts store and 
transport coils and tools around a facility. Tensioners pull strapping tight to 
ensure a secure fit, sealers apply seals to keep the straps from slipping, and 
cutters cut strapping to length. 


Fits Strap Break Strapping Strapping Fits Core 
Width Thickness Strength Length Wind Size 
Cart, Tensioner, Sealer, Strapping, Cutter & Seals 


Strapping Item 
Seal Type Brand Мо. 


High Tensile 
үйі 0.02" 1,801» 2,942-Н Oscillated 16 500 Open Seals — 3СТХ1 
y 0.02"  1,180Ib 2,942-ft Oscillated 16" 500 Pusher Seals -- 6.6007 
yr 0.02" 1,765 10  1,961-ft Oscillated 16 500 Open Seals — 30ШМ5 
yr 0.02" 1,765 1b 1,961-ft Oscillated 16" 500 Pusher Seals — 61609 
56" 0.02" 1,47010 2,353-Н Oscillated 16 500 Open Seals — 61006 
Portable Strapping, Tensioner, Sealer, Cutter, Seals & Tool Box 
High Tensile 
yr 0.02" 11801» 400-8 Oscillated - 5000penSeals  —  3CTW8 
EA 0.02" 1,76510 400-4 Oscillated — 500 Ореп Ѕеаіѕ —  8CTW9 
H" 0.02" 14700  400-ft Oscillated — 5000penSeals -- 6LGEO 
Fits Fits Fits 
Strap Strapping Strapping Core Item Strap Item 
Width Wind еа! Type Size Brand Мо. Thickness Width Brand No. 
Cart, Tensioner, Sealer & Cutter Tensioner, Sealer, Dispenser & Cutter 
Standard үйі — . 66DK11 
1?  Oscillated OpenSeals 16” Signode 53YJ81 0.035 in yg — . 66DK12 
3$  Oscillated Open Seals 16' Signode 53YJ82 y — 660К14 
High Tensile 


14" Ribbon Closed Seals 16" Signode 6BY67 


4 
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Strapping Carts 


Carts secure coils through the core, so operators can 
pull strapping off the coil as needed. Wheels allow 
operators to move the carts around worksites. A 
brake stops the roll from turning or unwinding when 
not in use. A built-in bucket or tray holds tools and 
seals. Carts for Plastic hold polyester and polypro- 
pyene strapping coils. They are not compatible with 
steel or poly cord strapping coils. Carts for Poly 
cord are sized to hold poly cord strapping coils and 
are not compatible with steel, polyester, or polypro- 
pylene strapping coils. Carts for Steel hold core 
sizes and widths of steel strapping coils and are not 
compatible with plastic or poly cord strapping coils. 
Carts for Plastic and Steel feature an extension 
bar that holds wider cores than those generally found 
on steel strapping. They are for steel, polyester, and 
polypropylene strapping coils and are not compatible 
with poly cord strapping coils. 


4BU76 
Min. Max. 
Strapping Strapping Strapping Fits Item 
Width Width Wind Core Size Brand No. 
Strapping Carts for Plastic Strapping 
Standard Duty 
ж Зд" Oscillated 16'Dia Ѕідподе 20/01 
TAs" ж Oscillated 6 Ша  Signode 4BU78 
Strapping Cart for Poly Cord Strapping 
Standard Duty 
у" 17"  Oscillated 3'Dia  Caristrap 40ХА9 
Strapping Carts for Steel Strapping 
Standard Duty 
38 y" Oscillated 16'Dia Signode — 4BU76 
96 Ти" Ribbon 8 Па  Signode 48077 
Strapping Carts for Plastic and Steel Strapping 
Standard Duty 
ж y» Oscillated 16'Dia Мір 4CHV8 
Heavy Duty 48UY02 
y 1W' Oscillated 16'Dia — 480Ү02 


PACKAGING & SHIPPING 
Steel Strapping Tools 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


M 
or 


% 
1-Handed 1-Handed 


ix 2-Handed 
3CTX3 6A217 52W77 
- жə 
З 2-Handed 2-Handed 2-Handed 
52YU72 6A219 1ATA2 


MIP 
Industrial 
Packaging 
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Cutter Tools for Steel Strapping 


Cut off excess strapping to reduce the 
risk of injury caused by sharp edges. 
Strapping band cutters are used to cut 
Steel and zinc-coated steel strapping 
to length, trim ends, and cut strapping 
free after it's been secured. 


Fits Strap Overall 
Fits Strap Width Tensile Length 
1-Handed Cutter Tools 
Standard Duty 
Yeinto?^in ^ .015to .031 12 іп 
Heavy Duty 
36 into 1 Жіп .035 11 іп 
3A in .035 9 in 
A in .035 9 in 
1 іп 035 12 іп 
1 іп .050 12 in 
2-Handed Cutter Tools 
Heavy Duty 
% in to 2 in .015 to .050 24 in 
2 in .050 24 in 
2in .050 24 in 
2 in .050 30 in 
52YU73 4NLJ7 


7-2 Midwest 
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1-Handed—Use оп light- to medium- 
duty strapping. One-handed operation 
keeps the opposite hand free. 


2-Handed—Use with medium- to 
heavy-duty and high-tensile strength 
Steel and zinc-coated steel strapping. 
Two-handed operation provides the 
extra power needed for quick cuts. 


Tool Item 

Wt. Brand No. 

31b Mip 52W75 
2 ib = 3CTX4 
116 — 3CTX3 
11b Crescent H.K. Porter — 6A217 
21 — 52YU76 
216 Crescent Н.К. Porter 6А218 
816 Мір 521177 
6 Tb = 52YU72 
7 lb Crescent H.K. Porter — 6A219 
816 Signode 1ATA2 

16P173 


Combination Tools for Steel Strapping 


These tools tension, seal, and cut 

Steel and zinc-coated steel strapping 
in a single operation, eliminating the 
need to use different tools for each 
operation. They are used in medium- to 
high-volume applications to speed the 
processing and reduce operator fatigue 
over using separate tools to perform 
the same functions. Combination tools 
can be used on flat or round surfaces 
such as bundles and pipe. 


Manual—Manually-operated tools 
can be brought to the work location 
and do not require an external power 
source or attachments, so are often 
used in applications where access to a 
power source is limited. 


Pneumatic—Air-powered combi- 
nation tools, are powered by a 
compressed air system. They speed 
the operation and reduce operator 
fatigue compared to manually-oper- 
ated combination tools. 


Fits Strap — Fits Strap Seal Tool Item 

Width Tensile Tool Joint Type Surface Type Wt. Brand No. 

Manual Combination Tools 

Feedwheel 

Yinto%in 1350 Ib Sealless Flat 810 -- 52YU73 

Sealless 
Vo in .023 3 Key Locking Flat 816 Signode ANLJ7 
Yin .015 10.025 З Key Locking Flat 9 Ib Mip 16P173 
% in .023 3 Key Locking — 8 lb Signode ANLJ8 
ys in .015 to .025 — 3 Key Locking Flat 9 Ib Mip 16P174 
Эд in .015 їо .025 3 Key Locking Flat 9 Ib Mip 16P175 

Pneumatic Combination Tools 

Pusher 
34 in .025 Single Notch Round 11 Ib Signode 3XH05 
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МІР  жммвісхор: 
Sealer Tools for Steel Strapping 


Crimp and secure strapping seals for — Pneumatic—Also called air-powered 
steel and zinc-coated steel strapping. sealers, these tools connect to a 
Strapping is wrapped around a bundle compressed air system to automati- 
or package and tightened, then a seal cally apply seals to steel strapping in 
is crimped in place using a sealer tool. medium-to-high volume applications. 
They can be used on flat and round 
surfaces, such as pallets and pipe, and 
are compatible with all seal sizes and 
strapping strengths. 


Manual—Use for low-volume applica- 
tions or where access to an external 
power source is limited. They can 

be carried to the work location. The 
operator squeezes a lever to crimp and 
press the seal in place. 


Tool Fits Strap Fits Strap Item 
Action Width Tensile Tool Seal Type Tool Joint Type Brand Мо. 
Manual Sealer Tools 

andard Duty 

36 in 665 Ib Open Seals ^ Double Down Notch — — 52YU53 
Win .015 to .023 Push үре Seals Single Notch Мір 5210/65 
іп .015 to .023 Snap On Seals Double Notch Мір 5210/62 
in .023 Open Seals Double Notch Signode 5A421 

win .023 Open Seals — Signode 3XG96 
Win 1350 Ib Open Seals ^ Double Down Notch — —  3CUN9 
іп 1350 Ib Pusher Seals Single Up Notch — 52Ү066 
іп .015 to .023 Push үре Seals Single Notch Мір 57М/68 

Front Hin :015 to .023 Snap On Seals Double Notch Мір 57М/64 
Action zn 0 Open БЕН s Double Notch Signode EI 

6 in Е pen Seals — ignode 
іп 1690 Ib Open Seals ^ Double Down Notch — — — 3CUP1 
3$ in 1690 Ib Pusher Seals Single Up Notch —  52YU67 
Y in .015 to .023 Push ype Seals Single Notch Мір 57М/66 
3iin .015 to .023 Snap On Seals Double Notch Мір 57М63 
Эд in .023 Open Seals Double Notch Signode 5A427 
3i in .023 Open Seals — Signode 52V49 
" - Y in 2025 Ib Pusher Seals Single Up Notch — 52Ү/68 
eavy Duty 
dm. 34 in 3205 Ib Open Seals Double Down Notch — —  3CUP2 
Y in 025 to .031 Snap On Seals Double Notch Мір —5ZW80 
Y in .031 Pusher Seals Double Notch Signode 3XG98 
Side 3 in 3205 Ib Open Seals ^ SingleDownNotch -- 52YU71 
Action Tin 025 to .031 Snap On Seals Double Notch „Мір 5ZW79 
Тиіп .031 Pusher Seals Double Notch Signode 3XG99 
Тиіп 5530 Ib Pusher Seals Double Up Notch — 52YU69 
1 іп 5531 Ib Open Seals Single Down Notch — 52Ү070 
preman Sealer Tools 

eavy Duty 
Front % in 031 Pusher Seals Single Notch Signode 1ARZ9 
Action 1 іп 031 Pusher Seals Single Notch Signode ТАТА1 

2 


be SIGNODE’ E. 
Tensioner Tools for Steel Strapping 


Pull the ends of the strapping Pneumatic—Also called an air-powered 
to secure the strap around the tensioner, this tool connects to a 

bundle before sealing the ends compressed air system to secure the ends 
together. of steel strapping in medium- to high- 
volume strapping applications. The operator 
presses a button or squeezes a lever and 
the tool automatically tightens the steel 
strapping, speeding operation and reduc- 
ing fatigue. It can be used on flat or round 
surfaces, including bundles and pipe. 


Manual—These tools can be 
brought to the work location and 
do not require an external power 
Source or attachments. They are 
used for low-volume applications. 
The operator pushes a lever to 
tighten straps before a seal is 
applied using a sealing tool. 


Seal 
Fits Strap Surface Tool Item 

Fits Strap Width Tensile Type Wt. Brand Мо. 
Manual Tensioner Tools 

Standard Duty 

Ў іпїо іп 8901020250 Flat 70% — 3CUN7 
Ув in to % in 035 Flat 516 Signode 3XG89 
Heavy Dut 

¥ in to % in .023 Flat Signode 3XG90 
Эв іп їо 4 іп .018to.025 ^ Flat 616 Encore 49H258 
36 in to % in 023 Round 41Һ Signode 3XG91 
Y into 1% in .031 Fat 71b Signode 3XG93 
Ж into 1 іп .035 — 716 Signode 3X692 
Pneumatic Tensioner Tool 

Heavy Duty 

Jin to 1% in 044 Round 8 16 Signode 3XH07 
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PACKAGING & SHIPPING 
Poly Cord Strapping 
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CARISTRAP 


Poly Cord 
Strapping 


Embedded cords provide more 
strength and higher resistance to 
shock and tearing than standard 
polyester. Poly cord is similar in 
strength to steel strapping but is 
more flexible. It does not scratch 
or mar surfaces and is more resis- 
tant to shock. It won't rust and 
withstands temperature changes 
when used outdoors. The ends 
are secured using a handle tie or 
sealed with a strapping buckle, 
seal, friction weld, or heat. Apply 


and seal using a strapping machine 


or manually-operated tools. 


Break Overall Strapping 
Strength — Length Color — Width 
Nonwoven Poly Cord Strapping 
% in Strap Width 
1,279 lb —3,623ft Natural Yin 
% in Strap Width 
1,225 |b —1,960ft — White ye in 
1,627 lb 2,8438 Natura % in 
3A in Strap Width 
14000 1,6408 X White 34 in 
1,830 Ib —1,640ft Natural % in 
213010 2,238 Natura % in 
Тіп Strap Width 
2,811 lb — 1,647ft Natural 1in 
14 in Strap Width 
3,527 Ib 525 ft Natural 1 іп 
35270 1,0828 Natural 1 in 
1^ in Strap Width 
54011. X 892ft Маша  132in 
Woven Poly Cord Strapping 
Ya in Strap Width 

350 Ib 7,3008 ^ White TA in 
36 in Strap Width 

525 Ib 5,250ft — White 36 in 
% in Strap Width 

650 Ib 1,500ft — White Yin 

700 Ib 3,9008 White Yin 
1,279 lb 3,6248 Natural Yin 
1,528 lb — 3,085ft Natural Yin 
% in Strap Width 

850 Ib 3,0008 — White % in 
1,623 lb — 2,910ft — Natural іп 
34 in Strap Width 
1,050 lb 21008 — White % in 
1,830 lb 1,3208 — White Эд in 
1,830 lb — 1,640ft Майга % in 
2,248]b — 2,056 ft Natural % in 
2,500 Ib 250 ft White Эд in 
3,4500 — 1,332ft Natural 34 in 
14 in Strap Width 
3,285 Ib 330 ft White — 1 Ain 
3,527 1b 525Ң Green 1 %in 
3,527 lb 1,083 ft Green 1 Ain 
1% in Strap Width 
5,400 Ib 479 ft Blue 1 іп 


Buckles for Poly Cord Strapping XA. 


Nonwoven—Light-duty strapping (some- 
times called composite strapping) has 
embedded fibers along its length to resist 
snapping and tearing when securing light- 
weight boxes, papers, and magazines. 


Woven—This nonmarring cord is used to 
secure heavier loads than nonwoven poly 
cord. Fibers run the length of the strapping 
and across the strapping to provide added 
strength and resistance to breaking. Use to 
secure bundles of brick, stone, and steel. 


Core Core Coil Item Pkg. 
Width — Size — Width — Brand No. Qty. 
5 in 3inDia 1317 Caristrap 4DWT9 2 
8in 8 in Dia 8" = 16P073 1 
5%in 3inDia 137" Сагіѕігар 4DWU3 2 
8in  8inbDia 8" — 16P074 1 
Sin 3inDia 1117 Сагіѕігар 4DWZ8 2 
5%in 3inDia 137" Caristrap 4DWT7 2 
Б іп 3inDia  16' Caristrap 4DWT8 2 
їйїп 3%inDia 18'  Caristrap 4DXA1 2 
5 зіп 3inDia 15"  Caristrap 4DWU8 2 
біп 3inDia 15" Caristrap 4DWU2 2 
біп 4 in Dia 6 — 40TP73 1 
6in  4inDia 6 — 16P066 1 
6in  4inDia 6 — 16P067 1 
біп  4inDia 6 — 16P068 1 
5%in 3inDia 137" Caristrap 4DWY4 2 
біп 3inDia 13%" Caristrap 4DWY5 2 
біп 4 in Dia 6 = 16P069 1 
5%in 3inDia 1317 Caristrap 4DWY7 2 
6in  4inDia 6 — 16P070 1 
біп  4inbDia 5 — 2CXP8 1 
5%in 3inDia 1117 Caristrap 4DWY2 2 
5%in 3inDia 137" Сагіѕігар 4DWY9 2 
біп 3%inDia 6 -- 16P071 1 
Б іп 3inDia 13%" Caristrap 40472 2 
Tin = TW — 2CXP9 1 
їйїп 3% іп Па 18  Caristrap 4DWZ3 2 
5 зіп 3inDia 15" Caristrap 4DWZ5 2 
Tin 3%inDia 19%" Сагіѕігар 4DWY6 2 
4 


Metal buckles maintain tension on poly cord strapping. Each end of the strap- 
ping is wrapped around the buckle and tightened using a tensioning tool. 

The buckles use strap tension to hold strapping in place and do not require 
sealing. They have a phosphated seal finish. Standard-duty buckles secure 
poly strapping in light-to-medium weight strapping applications. Heavy-duty 
buckles resist corrosion and secure poly strapping in medium- to heavy-duty 
applications, such as securing lumber, bricks, stone, metal, and pallets. 


Fits Seal 
Strap Inside 
Width Width Seal Applic. 
Standard Duty Buckles 
% віп Regular Duty Tension 
y А egular to Heav 
И % in Duty Tension d 
Heavy Duty Buckles 
X  *in Heavy Duty Seals 
" i Extra Heavy, Special 
% % in Duty Tension 
1W Tin Special Duty Tension 
T Tin eavy Duty Tension 
1W' tin Heavy Duty Seals 
1W' 1%in Extra Heavy Duty Tension 
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Нет Pkg. 
No. Qty. 


1000 
1000 


Brand 


4DXC8 
4DXC2 


Caristrap 
Caristrap 


— 2CXR1 
Caristrap 4DXC3 


Caristrap 4DXC7 
Caristrap 4DXC5 

— 2CXR2 
Caristrap 40ХС6 


1000 
500 


200 
500 
250 
250 


4DXC2 


3CUNG 


CARISTRAP 


Poly Cord Strapping Kits 


These kits include a selection of items that work together to hold, store, 
transport, tension, and seal poly cord strapping. Metal buckles secure heavy 
products such as lumber, bricks, stone, or metal. Plastic buckles resist corro- 
sion, won't scratch packages, and are ideal for bundles shipped using the U.S. 
Postal Service. Strapping, tensioner, buckles, and tool box kit lets your wrap 
strapping around a box, bundle, or item and then wrap each end of the strapping 
around the buckle. Pull the strapping tight using a tensioner. Buckles use strap 
tension to hold strapping in place and do not require sealing. Tool boxes hold and 
transport all necessary items. 


Fits Strap Break Strapping Coil Item 

Width Thickness Strength Length Core Dia. Color Width Brand No. 
Strapping and Metal Buckles 

in 29.9 тії 1,2790 — 820ft 3 Natural 1377  Caristrap 40М/Х5 

win 32.2 mil 1,276 |b 98208 3 Natural 1377  Caristrap 4DWX3 

іп 29.9mil 1,6230 8208 3 Natural 1377  Caristrap 4DWX6 

іп 32.2 mil 1,623 10 98208 3 Natural 13/7 Caristrap 4DWX4 
Standard 

win 0.018 in 300 Ib 17 — Black — — 16P025 
Strapping and Plastic Buckles 
Standard 

У іп 0.018 іп 300 Ib 17 — White — — 16P026 
Strapping, Tensioner, Buckles and Tool Box 

3^ in 29.9 mil 1,8301b 1,6408 3 Natural 1177 Caristrap 40Х04 
High Tensile 

Y in 0.05 in 2,500 lb 2508 3W Orange 6" = 3CUN6G 

ее! 49NT97 


fa TEKNIKA 


S. MIP Есет) STRAPPING SYSTEMS 
Tools for Poly Cord Strapping 


Tension and cut strapping after it has been threaded through a buckle. Correct 
tensioning ensures bundles or packages stay secure. Manual tools can be 
carried to a work location. They do not require an external power source or 
attachments, so are often used in low-volume applications where access to a 
power source is limited. Battery tool is rechargeable and easily moved around 
a worksite. Pneumatic tool speeds processing and reduces fatigue compared 
to manual tools when used in medium-to-high volume settings. 


== ORGAPACK 


Fits Strap Seal Tool Item 
Tensile Fits Strap Width Surface Type Wt. Brand No. 
Manual Tools 
Standard Duty 
2811 ft-Ib JA in to 34 in Flat 3 Ib Caristrap 4DXA4 
.020 to .031 Ve in to % in Flat 4 Ib Mip 5ZW81 
Heavy Duty 
.070 Ve in to % in Flat 41һ Teknika 49NT97 
.020 to .040 V in to іп Flat 510 Мір 5211182 
5400 Ib Y2 into 1 V» in Flat 610 — 2CXR3 
5400 ft-lb 3A into 1 іп Flat 4 Ib Caristrap 4DXA6 
34 into 1 Y^ in Round 5 Ib Caristrap 4DXA7 
Battery Tool 
Standard Duty 
.040 Ye іп їо 34 in — 13 Ib Orgapack 55NV92 
Pneumatic Tool 
Heavy Duty 
5400 Ib 3^ into 1 ^ in Flat 10 Ib Caristrap 4DXA8 
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Polyester Strapping 
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33RZ08 33RZ01 


Polyester 
Strapping 
These coils secure lumber, heavy pallets, and other medium-to-large loads 

for storage and shipment. Polyester construction is noncorrosive so it will not 
damage surfaces. It is a safer alternative to steel and is more rigid and stretches 
less than polypropylene strapping, allowing it to retain tension over time. 
Polyester strapping is stronger than polypropylene strapping, but has less overall 


strength than stainless steel strapping. Apply strapping using manually-operated 
strapping tools or a strapping machine. 


Hand-Grade—Manually apply to lumber, heavy pallets, and other medium- 
to-large loads. This strapping is generally used in low-to-moderate volume 
applications. It is secured using tensioning tools, seals, and sealers. 


Machine-Grade—This strapping does not require seals. Automatic strapping 
machines are used in moderate-to-high volume applications. 


Strapping Break Overall Coil Item 
Width Thickness — Strength Length Color Core Size Width No. 
Hand Grade Polyester Strapping 
Standard Duty 
Ag in 0.021 in 500 Ib 300 fl Green — T 33RZ07 
0.02 in 600 Ib 3,600 Black 16 in Dia 3 2CXK5 
Yo in 0.025 in 775 |b 2,900 Black 16 in Dia 3 2CXK8 
0.028 in 820 Ib 300 ft Green — 1" 338208 
0.028 іп 825 Ib 300 ft Green 1 in Dia vw 6LGA7 
54 in 0.03 in 1,100 Ib 300 ft Green 1 in Dia % 6LGA9 
0.03 in 1,100 Ib 1,800 Black 16 in Dia 3 2CXL1 
Heavy Duty 
% in 0.05 in 1,400 Ib 300 ft Green — T 33RZ09 
3A in 0.035 in 2,500 Ib 200 ft Green = 1 338210 
Machine Grade Polyester Strapping 
Standard Duty 
TAs in 0.021 in 460 Ib 11,550 Green 16 in Dia 6 33RZ18 
0.018 in 500 Ib 10,500 Green 16 in Dia 6 33RZ20 
0.02 in 600 Ib 7,200 Blaci 16 in Dia 6 2CXK4 
0.02 in 600 Ib 7,200 ft Green 16 in Dia 6 2CXK3 
vin 0.021 in 600 Ib 9,000 ft Green 16 in Dia ¥ 16P050 
0.025 in 650 Ib 7,200 ft Green 16 in Dia 6 5JPR3 
0.025 in 775 | 5,800 ft Blac 16 in Dia 6 2CXK7 
0.025 in 775 Ib 5,800 ft Green 16 in Dia p 2CXK6 
0.028 in 820 Ib 6,500 ft Green 16 in Dia 6 33RZ01 
0.025 in 900 Ib 4,400 ft Black 16 in Dia 6 16P052 
віп 0.025 іп 900 Ib 4,400 ft Green 16 in Dia 6 16P053 
0.03 in 1,100 Ib 3,600 ft Blac! 16 in Dia 6 2CXK9 
0.03 in 1,100 Ib 3,600 ft Green 16 in Dia 6 33RZ14 
Heavy Duty 
0.035 in 1,300 Ib 4,000 ft Black 16 in Dia 6 33RZ13 
0.035 in 1,400 Ib 4,000 ft Blac! 16 in Dia 6 T6P055 
0.035 in 1,400 Ib 4.000 ft Green 16 in Dia 6 2CXL2 
0.035 in 1,400 Ib 4,000 ft Green 16 in Dia 6 16P054 
55 in 0.035 in 1,400 Ib 4,0001 Green 16 in Dia 6 33RZ19 
0.04 in 1,500 Ib 4,000 ft Green 16 in Dia 6 5JPR5 
0.04 in 1,600 Ib 4.000 ft Blac 16 in Dia 6 16P057 
0.04 in 1,600 Ib 4,000 ft Black 16 in Dia 16" 41P109 
0.04 in 1,600 Ib 4.000 ft Green 16 in Dia 6 5JPR1 
0.04 in 1,600 Ib 4,999 ft Green 16 in Dia 6 16P056 
0.04 in 1,800 Ib 3,000 ft Green 16 in Dia 6 5JPR6 
Min 0.04 in 1,900 Ib 3,000 ft Blac 16 in Dia 6 3HJZ5 
0.04 in 1,900 Ib 3,000 ft Green 16 in Dia 6 5JPR2 
0.05 in 2,500 Ib 2.400 ft Green 16 in Dia 6 33RZ04 
1in 0.04 in 2,500 Ib 2,200 ft Green 16 in Dia 6 16P060 
hi SIGNODE’ 


МІР 
Seals for Polyester 
Strapping 


A textured surface grips the smooth 


2CXP5 
polyester surface to prevent the strap- 

ping from slipping and losing tension. 

i i Fits 
Secure seals using a manual strapping Strap Seal item Pkg. 
sealer. Width Length Brand No. Qty. 
Open Seals 
Open—these seals secure polyester Regular Duty Seals ae 
H 21П 4 In 101006 
strapping on flat surfaces. They are %in 1 Bin Signode 6BY60 1000 
placed over the strapping during or after eai а Ys D Signode 2MPX8 1000 
PRIME Я ripper seals 
tensioning and can be used where high- Heavy Duty Polyester 
tensile strength is needed. іп 1йіп Мір 16Р176 1000 
S Heavy Duty Seals c 

ripper—Sometimes called serrated Yin 1%sin -- 26ХР5 1000 
Grippe пеште 4 Yin 1/9 in --  2CXP6 1000 
seals, these gripper-style seals have Жіп Tin — 16Р031 250 
barbs that grip the polyester strapping. Yin 1'4in -- 40ТР76 1000 
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МІР 
Sealer Tools for Polyester Strapping 


These manually-operated tools apply pressure to crimp and secure strapping 
seals to polyester strapping. 


Standard-Duty—These tools have 
shorter handles and apply less pres- 
sure than heavy-duty sealer tools. 
They crimp and secure strapping 
standard-duty seals. 


Heavy-Duty—Longer handles for the 
pressure required when working with 
heavy-duty strapping and seals. They 
crimp standard and heavy seals. 


Overall Handle Item 
Fits Strap Width Fits Strap Tensile Length Length Tool Joint Type Brand No. 
Standard-Duty 
іп .020 — — Crimp Signode —3A124 
win 600 to 820 Ib 19 “іп 1Тіп Crimp — 2CXN5 
Heavy-Duty 
Yin .028 to .050 19 in 17in Serrated Crimp МІР 16P170 
іп .028 to .050 21in 17in Serrated Crimp МІР 16P171 
іп 75010110011. 19%іп 1Тіп Crimp = 2CXN6 
Ain .028 to .050 19 in 17in Serrated Crimp МІР 16P172 
Эд іп 1900 їо 250016 19 іп 1Т7іп Crimp — 40TP77 
Эд in 1100 to 1900107 ^ 23in 20 in Crimp — 16P077 
з 
Ф 
" 49H257 
MÁASIGNODE 72% 
» Flat seal surface type 
Tighten the strapping before securing it using 
a seal and sealing tool. Correct tensioning 9ADJ5 « 
prevents damage caused by over tensioning, 
and keeps bundles and packages secure. 
Fits Strap — Fits Strap Seal Tool Item 
Tensioner Type Width Tensile Surface Type Wt. Brand No. 
Regular Duty 
= Vo in .020 Flat 1 Ib Signode 3А083 
Feedwheel Tensioner Win .020 Flat 418  Signode 3X694 
Windlass Tensioner — Y іп їо 34 іп .015to .050 Fat 5 Ib Encore 49Н257 
Windlass Tensioner — 1^ in to % in .040 Flat — Signode — 4FKW5 
Windlass Tensioner — 56 in to іп .050 Flat 9|]b ^. Signode 4FKW6 
Heavy Duty 
Windlass Tensioner %into%in 1900 Ib Flat 4 lb == 9ADJS 


1962ЕЗ 
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Combination Tools for 
Polyester Strapping 


» Friction weld joint type 

Tension, seal, and cut strapping in a single operation, eliminating the need to 
use a different tool for each operation. Combination tools can be used on flat or 
round surfaces, and are used in medium-to-high volume applications. 


Battery—A rechargeable battery Pneumatic—Also called air-powered 
allows the tool to be easily moved combination tools, these pneumatic 
around a worksite. One-hand operation tools are powered by a compressed 
with no need for external attachments air system. They can be operated with 


16P078 


or power sources. one hand. 
Fits Strap Fits Strap Tool Tension Battery Item 
Width Tensile Capacity Voltage Pressure Brand No. 
Battery Combination Tools 
Vo in, % in = 550 Ib 18V — Signode 429782 
34 in .042 10.053 90010 18V — Fromm 45HY87 
Зд in .047 to .060 1,575 Ib 36 V — Pac Strapping 40ТР70 
Зд іп, % in — 900 Ib 18V = Signode 429783 
іп .02310.053 88016 18V — Pac Strapping 1967Ғ3 
Pneumatic Combination Tools 
38 in 020 to .035 45016 = 70 to 99 psi Pac Strapping 40ТР65 
36 in to % in .025 180 Ib = = Signode 16W206 
іп 035 800 Ib — 85 to 90 psi Signode 6ZGA4 
іп 04010 .055 1,250 Ib -- 70 to 99 psi Рас Strapping 40ТР53 
lin .040 to .055 1,280 Ib = 70 to 99 psi Pac Strapping 16Р078 
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Polypropylene Strapping 


Sometimes called poly strapping, these lightweight bands are used to bundle 
newspapers, seal and bundle cartons, and secure light loads. The embossed 
surface makes the strapping flexible so it's easier to bend around edges and 
irregular shapes. 


Hand-Grade—Secure using hand-operated tensioning tools, seals, and sealers. 
Generally used in low-to-moderate volume applications. 


Machine-Grade—Applied using a strapping machine, these bands do not 
require seals. Strapping machines are used in moderate-to-high volume appli- 
cations. 
Strapping Break Overall 
Width Thickness Strength Length 


Hand-Grade Polypropylene Strapping 
Standard-Duty 


Core 


Coil ltem Pkg. 
Color — Size 


Width Brand No. Qty. 


7Ав in 0.023in 5000 3008 Black 1іпріа 76 = 6LFZ4 1 
0.018іп 30015 4,5008 Black 16inDia 3" = 2CXG9 1 
0.018іп 30015 9,0008 Black 8 in Dia 8 — 6LGAO 1 
0.018 іп 30010 9,000ft Black 16inDia 6 = 2CXH1 1 
0.022in 40015 9,000ft Black  8in Dia 8 = 6LFZ8 1 
0.022in 40010 9,0008 Black 16inDia 6 = 6LFZ7 1 
0.022in 5000 300ft Black 1inDia 2%" = 6LFZ5 1 
34 in 0.026in 50010 3,6008 Black 16inDia 3" = 2CXH2 1 
0.026in —5001b 7,200ft Black 8inDia 4 — 6LGA1_ 1 
0.026in 5000 7,200ft Black 16inDia 6 = 2CXH3 1 
0.026 іп 6000 300ft Black 1inDia 2%" = 6LFZ6 1 
0.03 in 600 lb 3,600ft Black 16inDia 3" = 2CXH4 1 
0.03 in 60010 7,200ft Black 8inDia 8 = 6LGA2 1 
0.03in —6001b 7,008 Black 1біл Па 6 — 2CXH5 1 
0.037 іп 75010 5,5758 Black 16inDia 6 — 6LGAS3 1 
56 in 0.028in 70010 3,000ft Black 16inDia 3" = 2CXH6 1 
0.028in 7001) 6,0000 Black 16inDia 6 = 2CXH7 1 
Heavy-Duty 
0.032 in 1,0000 3,5000 Black біл Ма 16 — | 4 P038 24 
% in 0.033in 10000 2,200ft Black 16inDia 3" — 16Р049 1 
0.033іп 1,0001» 3,5000 Black 16inDia 6 — 16Р048 1 
0.033іп 1,0001» 2,2000 Black 16inDia 3" = 6LGA6 1 
Зд in 0.033 in 1,0000 4,500 Black 8 in Dia 8" = 6LGA5 1 
Е 0.033 in 1,0001 4,500ft Black 16inDia 6" —  6LGA4 1 
Machine-Grade Polypropylene Strapping 
Standard-Duty 
Ys in 0.012in — 1001b 30,000ft Clear 7%inDia 71316  Signode 4AYT7 1 
0.012in 1501Һ 24,000ft Clear 7%inDia 7176  Signode 4AYT8 1 
0.016іп 20016 18,000ft Clear 7%inDia 77%” Signode 2MPV9 1 
Ya in 0.016 in 2001Һ 18,000 ft Yellow 775inDia 7176  Signode 3XG63 1 
0.024in 2001) 18,000 Clear 8іп Dia 8" = 6LGC7 1 
0.024in 2001р 18,000 ft White 8 in Dia 8" = 6LGC8 1 
0.013in 22510 16,000ft Black 7%inDia 7176  Signode 4AYU1 1 
0.013in —2251b 16,000ft Clear 7%inDia 7' je 4AYT9 1 
0.016іп 3001) 12,000ft Black 77% in Dia e 3XG64 1 
¥ in 0.016іп 30010 12,000 Clear 7 іп Dia 71916"  Signode 2MPW1 1 
0.022in 3001Һ 12,900ft White 8in Dia 8 = 2CXH8 1 
0.022in 3001р 12,900ft White 9 in Dia 8 = 2CXH9 1 
0.024in 2500 12,900 ft White 8 in Dia 8" Signode 4PU41 1 
0.02 in 400 lb 10,500ft Black 16inDia 6" = 2CXJ5 1 
0.023in 5001» 7,500ft Black 7%inDia 71% Signode 3XG65 1 
TAs in 0.023in 5000) 7,500ft Clear 7%inDia 71316 Signode 2MPW2 1 
0.023in 50010 9,0008 Black 16inDia 6 = 2CXJ8 1 
0.025 іп 5000 8,0008 Black 16inDia 6 — 2CXJ6 1 
0.022in 50010 8,0008 Black 16inDia 6 — 338721 1 
0.024in 3250 9,9008 White 8іп Dia 8" = 2CXJ1 1 
0.024in 32510 9,900ft White 8inDia 8 Signode 6BY59 1 
Y in 0.024in 32510 9,9008 White 9 in Dia 8 = 2CXJ2 1 
0.026in 60015  7,000ft Black 16inDia 6 — 338703 1 
0.028in 50010 7,2008 White 8іп Dia 8 = 2CXJ3 1 
0.03in 6000 6,000ft Black 8inDia 8 — 61504 1 
0.033 іп 6500 7,2008 Black 16inDia 6 = 6LGD0 1 
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Polypropylene Strapping 


52YU54 


2CXN2 


Manual Tensioner Tools for 
Polypropylene Strapping 


= Standard-duty seals 
= Flat seal surface 


Correct tensioning ensures bundles or packages are secure during shipping or 
storage, and help prevent over tensioning that can damage boxes and contents. 


Tool Item 
Tensioner Type Fits Strap Width Fits Strap Tensile Wt. No. 
= Yin to % in 300 to 1000 Ib 210 52YU54 
Windlass Tensioner Yin to % in 300 to 1000 Ib 310 2CXN2 
A 
2CXN3 
e e 


Polypropylene Strapping 


Apply pressure to crimp and secure strapping seals to polypropylene strapping. 


Standard-Duty—These tools have shorter handles than heavy-duty sealer 
tools and they apply less pressure. 


Heavy-Duty—With longer handles than standard-duty, these tools can apply 
greater pressure required when working with heavy-duty strapping and seals. 
They are used to crimp standard and heavy-duty polyester strapping and seals. 


Overall Handle Tool Item 
Fits Strap Width Fits Strap Tensile Length Length — Joint Type No. 
Standard-Duty 
Y in 300 to 750 Ib 17 in 14 іп Crimp 2CXN3 
% in 800 to 1000 Ib 17 in 14 іп Crimp 2CXN4 
Heavy-Duty 
Y in 300 to 750 Ib 19 1^ in 17 in Crimp 52YU55 
56 іп 800 їо 1000 Ib 19 “іп 17 іп Crimp 52YU56 


Seals and Buckles 
for Polypropylene 
Strapping 

= Regular-duty seals 


= Flat seal surface 


Apply to overlapping strap ends 
to maintain tension and keep the N 
strapping from slipping. 


Open Seals—Secure poly strap- еі 

ping оп flat surfaces using a 

manually-operated sealing tool. Fits 

Seals are placed over the strap- Widlh Thickness Material Length No. Oty: 

ping during or after tensioning and тореп Seals Р x i 

can be used wher high-tenslo eT ТЕР I 

strength is needed. %п “біп Steel 1 7 іп 16P030 250 

Buckles—Strapping is threaded ELI “шіп ^ Steel -- 2JFF2 1000 

around the buckle and pulled tight. = in to Plesie — 1029 250 

Buckles are held in place with the Ain = 

tension on the strap and do not gin Hn. Stel — АР; 1000 

require special tools to ensure a Kin Yin Steel -- 16P027 250 

secure fit. Sin Мі! Stel -- 16Р028 250 
1427 
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Strapping Kits & No Stack Cones 
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STRAP-PAC 


16P046 


2CXL6 


Corrugated 
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Polypropylene Strapping Kits 


These kits include a selection of items that work together to hold, store, 
transport, tension, and seal polypropylene strapping. Polypropylene strapping, 
sometimes called poly strapping, is a lightweight strap used to bundle news- 
papers, seal and bundle cartons, and secure light loads. The embossed surface 
makes the strapping flexible to make it easier to bend the strapping around 
edges and irregular shapes. 


Strapping, Tensioner, and Buckles—Strapping is wrapped around a bundle 
and tightened with a tensioner tool. The ends of the strapping are wrapped 
around the buckle and tightened manually. 


Strapping, Tensioner, Sealer, and Seals—These items work together to 
perform all the tasks required to strap and secure strapping. Pull the strapping 
tight using a tensioner, then use a sealing tool to secure a seal that ensures 
strapping does not come loose. 


Strapping and Seals—Lightweight strap is used to bundle newspapers, seal 
and bundle cartons, and secure light loads. Seals secure strapping to maintain 
correct tension. 


Strapping and Buckles—These kits can be used to replenish supplies at 
workstations and on strapping carts, or can be used independently of carts and 
workstations. The buckles are secured manually, without the need of a sealing 
tool. 

Fits Strap Break Strapping Strapping Item 


Width Thickness ^ Strength Length Seal Type Brand No. 
Strapping, Tensioner, and Buckles 


іп 0.018 in 300 Ib 3,000 ft 300 Buckles — 2CXL3 

Vo in 0.022 in 400 Ib 9,000 ft 1,000 Buckles — 16P045 
Strapping, Tensioner, Sealer, and Seals 

іп 0.022 іп 300 Ib 9,000 ft 1,000 Open Seals — 16P044 

Ye in 0.022 in 500 Ib 7,200ft 1,000 Open Seals — 2CXL4 
Strapping and Seals 

Yin 0.022 in 300 Ib 9,000 ft 500 Open Seals — 16P046 

Yin 0.026 in 500 Ib 7,200 ft 1,000 Open Seals — 16P047 
Strapping and Buckles 

іп 0.018 in 300 Ib 250 ft 40 Wire Buckles Signode 5A430 


Vb in 0.022 in 400 Ib 2,500 ft_ — 425 Wire Buckles — Signode 3A082 


Strapping Kits 
Set up a new workstation for polyester strapping complete with a wheeled 
cart, strapping, tensioner, and compatible seals and sealer. These items work 
together to perform all the tasks required to strap and secure polyester strap- 
ping. It is noncorrosive so it will not damage surfaces, and can be used to 
secure lumber, heavy pallets, and other medium-to-heavy loads. 

Kit Fits Strap Break Strapping Item 
Applications Width Thickness Strength Length Strapping Seal Type Мо. 
Polypropylene Strapping Kit д 

Standard Ye in 0.026 in 5001 3,600 ft 
Polyester Strapping Kit b y 

High Tensile — Yin 0.025in 775 lb 5,800 ft 
High Tensile | іп 0.035in 1,0010 4,000 ft 


500 Open Seals 20Х15 


500 Gripper Seals — 2CXL6 
500 Gripper Seals 20Х17 


No Stack Cones 


Corrugated cone attaches to the top of a shipment with packing straps as a 
notification that the pallet will not tolerate the weight of stacking. 


HDPE pallet cones resist bending compared to corrugate pallet cones. 


Item Pkg. 
L w H No. Qty. 
Corrugated 
8in 8in 10 in ЗЕХЕ8 100 
Item Pkg. 
Base Length Base Width H Color No. Qty. 
HDPE 
8 іп 8 "sin 4%cin Blue 61HH96 1 
8 іп 8 7s in 4 ^c in Green 61HH95 1 
8 іп 8 іп 4 34e in Orange 61HH97 1 
8 Zin 8 / in 4 $e in Red 61HH93 1 
8 іп 8 іп 4 Ye in Yellow 61HH94 1 
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PACKAGING & SHIPPING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Strapping Machines & Edge/Corner Protectors 


Light-Duty Medium-Duty 
Edge Protector Edge Protector 


“ вөзмі2 « 56JM20 


Heavy-Duty 
Edge Protector 
4TZX6 
Extra Heavy-Duty 
Edge Protector 
2CXP7 
Foam Corner 
Protector > 
12F325 > 4 
3 Paperboard 
Plastic Strapping Guard 
Strapping 56JK88 
Guard 
5A431 
Tabletop -PalarTech — 
1АТА5 Industries 


Edge and Corner Protectors 


Edge and corner packaging protection helps safeguard large packag- 
ing from dents and damage during shipment or storage. They are 
placed on and around boxes and containers to help stabilize and 
protect items. 


Item Pkg. 
wW L D Thickness Color Material Brand No. Qty. 
Light-Duty Edge Protectors 
2 48" 2" 0.12" White Paperboard -- 56JM12 100 
60" 2" 0.12" White Paperboard —— 56JM13 50 
у 24’ 3 075 White EPSFoam ТОЙ 12337 40 
48 3 012 White Paperboard --  56JM16 60 
Medium-Duty Edge Protectors 
Tabletop 24" 2" 0.16" White Paperboard —— 56JM17 160 
2CXL8 36" ЕН 0.16" White Paperboard -- 56JM19 100 
2" 48 2" 0.16" White Paperboard —— 4Т7Х1 10 
60 2 016 White Paperboard --  56JM20 60 
12" 2" 0.16" White Paperboard  — 56./М21 50 
24 3" 0.16" White Paperboard -- 4Т7Х9 10 
3" 36 3" 0.16" White Paperboard -- ATZY2 10 
48" 3" 0.16" White Paperboard -- ATZY4 10 
Heavy-Duty Edge Protectors е 
2 48 2" 0.23" White Paperboard  — 56JM25 55 
"m 24 2% 0.23" White Paperboard  — ATZX6 10 
36  2W 0.23" White Paperboard —— 4Т7Х8 10 
, ^ ` 24' 3" 0.23" White Paperboard -- ATZY1 10 
РА WASIGNODE 3 36 3 027 White Paperboard | —  4TZY3 10 
= = = = 48 3" 0.23" White Paperboard -- 4TZY5 10 
Semi-Automatic Strapping Machines Extra Heavy-Duty Edge Protectors 
| : | DER . | . 1%" T 1% — 017 White Plastic — ?26ХР7 2000 
These machines tension and heat-seal plastic strapping in medium- to high-volume ship- 2W 6 26 047 White Plastic — 4FEU2 500 
ping applications, such as loading docks and fulfillment centers. These machines require Foam Corner Protectors m 
the operator to feed the strapping around the package. They speed processing and reduce 3 3w зи % White EPSFoam тесп 12325) 80 
operator fatigue by eliminating the need for workers to manually tension and seal strapping.| зу" з з 7 White EPS Foam то 12F324 180 
Overall Overall Overall Item " P . " ; Polar 
Length Width Height Мах. Package Size Fits Strap Width Brand No. SW 507 307 107 White EPSFoam тесп  12F326 128 
Arch Paperhoard Corner Protectors 
48in 25%in 59'4in 25inWx19inH 5 mm, 6 mm Pac Strapping — 6LGD1 2' т 2" ж White Paperboard -- 4TZY7 200 
48in 25Уіп 59 йіп 25inWxi9inH — 9mm Pac Strapping — 5JPP9 3" 2" ж White Paperboard -- 4TZY6 1080 
56in 25%in 63%in 25inWx23inH 5mm,6mm,9 тт, 12mm  PacStrapping 61602 т ЕН 3 ж White Paperboard -- 4TZY9 100 
56in  25'/^in 63 йіп 25inWx23inH 5mm,6 mm,9 mm, 12 mm Рас Strapping 61003 т 3 ж White Paperboard -- 4TZY8 200 
56 Yin 27%in 60%in 33% in W x23% in H Ув in Pac Strapping — 2CXN1 Paperboard Strapping Guards 
57%2in 24%in бііп 32 in L x 30 in W 12 mm Pac Strapping 40ТР46 2 AA 2" 0.13" White Paperboard — 56JK88 1200 
57 Yin 24%in_ бііп 32 in Lx 30 in W 9mm Pac Strapping 40ТР48 _ 20" 2 0.16" White Paperboard -- 56JK89 1000 
57 іп 24%in бііп 32 in L x 30 in W 12 mm Pac Strapping — 40TP51 Plastic Strapping Guards 
Tabletop 2 1W Ио" 0.1" White Plastic — 5A431 2000 
зз  22in 37 Bin Unlimited YA in to Yin Signode 52093 ИК 19 1%ш 0.17" Black Plastic — AFET8 1000 
33 “іп 22іп 37 Bin Unlimited YA in to Yin Pac Strapping 20Х19 zo 2W 0.17" White Plastic = AFET7 1000 
34 in 22in 30 “in Unlimited Ya in to Ve in Signode 1ATAS Бу" 2 БЇ? 0.17" Black Plastic = AFET9 200 
35 in 23 in 30 in Unlimited Ys in to Ve in Pac Strapping 20Х18 T Б 0.17" Black Plastic = 4FEU1 250 
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PACKAGING & SHIPPING 
Shipping & Receiving Bench Scales 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Ф, 


onas ШИЕЧАПЙАМ 
Shipping & Receiving Bench Scales 


These scales weigh or count COMPACT COUNTING 
the number of packages to be BENCH SCALES 


General Purpose, General Purpose General Purpose 


Analog Dial LCD LCD shipped and determine accu- ^ Scales can measure both the 
SNZGS 12R981 TUXK4 rate shipping cost estimates. ^ weight of items to be shipped and 
GENERAL PURPOSE the total number of parts to be 
UTILITY BENCH SCALES shipped. A sample of one item is 
used to calculate the entire quantity 
Postal They have а analog or LCD — items. The LCD or LED display 
LCD readout capability. The display — . 
Арт. is on the front of the scale is located on the front of the scale, 


rather than on the extended neck 
included with platform scales. 


rather than on the extended 


Platform neck included with platform 
Counting scales. PLATFORM COUNTING BENCH 
LCD SCALES 
12R963 POSTAL BENCH SCALES 


These scales, also known as These bench scales have a large 


ШШЩ 
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Compac: parcel scales, weigh pack- 1 for 2. Шыр р 
ТЕР ages using software thatis 4" "sd ien T an ra 
12R985 compatible with UPS, FedEx, counting scales. Inese scales САП 4 
USPS, апа other postal carrier E К used EID isi 0 
shipping systems. These scales an ie ie Ё @ у VER 
display weight information only "S Т tel ua m res dis he 
on an LCD readout. 5 е total quantity. The ISp'ay 
is located above the scale on an 
extended removable neck pole. 
Weight Weighing Surface Overall Body Mfr. Item 
Cap. D wW Height Weighing Units Scale Graduations Material Washdown Brand Model No. 
General Purpose Utility Bench Scales 
Scale Display: Analog Dial 
250 Ib 14%" 15%" 438" Ib 110 Steel No Taylor TR250 3NZG5 
Scale Display: LCD —— _ 
11 Ib 538 5%" 234" kg. g. Ib 1.9/0.1 oz Stainless Stee! No Taylor TE10FT. 3NZH1 
11 Ib 5/9 5%" 1%" 0, 02 1.9/0.1 oz АВ5 Мо MeasureTek 12R973 12R973 
13 Ib 5/9 бу" 3" kg, g, Ib, oz, Ib/oz, fl oz 1g Stainless Stee! No Ohaus V31X6 1NZB1 
13 Ib 5/9 бу" 3" kg, g, Ib, oz, 10/02, fl oz 1g Stainless Stee! Yes Ohaus V31XW6 1NZB7 
20 Ib 11 1238" 2% 0, Ib 0.01 Ib ABS No Ohaus 83998137 2XKC7 
33 Ib 11% 1134" 2 kg, Ib, oz, Ib/oz 0.005 kg/0.01 Ib Mild Steel No Adam Equip. CPWPLUS15 9RCP4 
44 Ib 11 1234" 2348 0, Ib 0.01 kg ABS, Stainless Steel No Ohaus C11P20 2XKC8 
75 Ib 11% 11% 2" kg, Ib, oz, Ib/oz 0.01 kg/0.02 Ib Mild Steel No Adam Equip. CPWPLUS35 9TAJ8 
75 |b 1954" 1954" 3 kg. Ib, oz, Ib/oz 0.01 kg/0.02 Ib Mild Steel No Adam Equip. CPWPLUS 35M 9LNT1 
ПА] 12%" 11" 1% 0, Ib 200 Painted Steel No Ohaus SD35 1UXJ9 
150 Ib 127" 12" 5%" g, Ib 0.1 kg/0.2 Ib Stainless Stee! No Taylor TE150 3NZG3 
165 Ib 11" 12%" 2% g, Ib 0.05 kg ABS, Stainless Steel No Ohaus С11Р75 2XKC9 
165 Ib 12%" 11! 1% kg, Ib 50g Painted Steel No Ohaus 5075 1UXK1 
165 Ib 19% 1554" 2% g, Ib 0.05 kg/0.1 Ib Stainless Stee! No MeasureTek 12R980 12R980 
165 Ib 20%" 15%" 3 g, Ib 500 Painted Steel No Ohaus SD75L 1UXK2 
330 Ib 11% 1134" 2" kg, Ib, oz, Ib/oz 0.05 kg/0.1 Ib Mild Steel No Adam Equip CPWPLUS150 8DG41 
330 Ib 1934" 1934" 3%" kg, Ib, oz, 10/02 0.05 kg/0.1 Ib Mild Steel No Adam Equip CPWPLUS 150M 9МВР5 
400 Ib 127" 12" 59 g, Ib 0.2 kg/0.5 Ib Steel No Taylor TE400 3NZG4 
440 Ib 12%" 11 19 g, Ib 100 g Painted Steel No Ohaus SD200 1UXK3 
440 Ib 19%" 15%" 2% 0, Ib 0.1 kg/0.2 Ib Stainless Steel No MeasureTek 128981, 128981 
440 Ib 199 1994" 3%" kg, Ib, oz, Ib/oz 0.05 kg/0.1 Ib Mild Steel No Adam Equip CPWPLUS 200M 8XF58 
440 Ib 207" 1534" 3 kg, Ib 1000 Painted Steel No Ohaus SD200L 1UXK4 
Postal Bench Scales 
Scale Display: LCD 
25 Ib 5 8%' 1% g, 02 2 g/0.1 oz ABS No MeasureTel 12R969 12R969 
150 Ib 12" 14 ЕЛ kg, Ib 0.02 kg/0.05 Ib Stainless Stee No MeasureTek 12R970 12R970 
Compact Counting Bench Scales 
Scale Display: LCD 
бІр 8% 11 4% g, Ib 0.1 g/0.0002 Ib = No MeasureTek GGS 42961 52WX78 
12 Ib 8% 11%" 4% g, Ib 0.2 g/0.0005 Ib = No MeasureTe| GGS 42962 52WX79 
15 Ib 8%" 8% 4” kg, g, Ib, oz 0.020 Stainless Steel No Ohaus R71MHD6 38TH30 
30 Ib 8% 11%" 4% 0, Ib 0.5 g/0.001 Ib = No MeasureTe| GGS 42963 52WX80 
30 Ib 120" 148 5 kg, 0. Ib, oz 0.2g Stainless Stee! No Ohaus В71М015 38ТН27 
70 lb 127" 148 5 kg, 0, Ib, oz 0.5g Stainless Stee! No Ohaus R71MD35 38TH28 
Scale Display: LED | u _ 
12 Ib 8% 11%" 4%" kg, Ib 0.2 g/0.0005 Ib ABS, Stainless Steel No MeasureTek 12R983 12R983 
30 Ib 8% iiw 4% g. Ib 0.5 g/0.001 Ib ABS, Stainless Steel No МеаѕигеТе 128984 128984 
60 Ib 8% 11у" 4% g, Ib 3 g/0.006 Ib ABS, Stainless Steel No MeasureTek 12R985 12R985 
Platform Counting Bench Scales 
Scale Display: LCD 
13 Ib 124" 1034" 4 kg, Ib, oz, Ib/oz 2g ABS, Stainless Steel, Steel No Ohaus ES6R 6YG89 
60 Ib 14%" 12" 21%" g, Ib 5 g/0.01 Ib Stainless Stee| No MeasureTek 12R963 12R963 
66 Ib 14 12" 22%" kg, g, Ib, oz, 10/02 0.01 Ib Steel No Ohaus 83998111 10ХК5 
132 Ib 14 12" 22 kg, g, Ib, oz 0.01 kg/1 g/0.02 Ib Stainless Stee! No Ohaus D31P60BR 1UXK6 
132 Ib 21% 16/” 364" kg, 0, Ib, 02 0.01 kg/1 g/0.02 Ib Stainless Stee! No Ohaus D31P60BL 1UXK7 
150 Ib 14% 12 21%" kg, Ib 0.01 kg/0.02 Ib Stainless Stee! No MeasureTek 12R964 12R964 
150 Ib 21% 16%" 29V kg, Ib 0.01 kg/0.02 Ib Stainless Stee! No MeasureTek 12R965 12R965 
300 Ib 21% 16/” 297" kg, Ib 0.02 kg/0.05 Ib Stainless Steel No MeasureTek 12R966 12R966 
300 Ib 25%" 1954" 351^ kg, Ib 0.02 kg/0.05 Ib Stainless Stee! No MeasureTek 12R967 12R967 
330 Ib 21% 16%" 361^" kg, 0, Ib, 02 0.02 kg/20 g/0.05 Ib Stainless Stee! No Ohaus D31P150BL 1UXK8 
330 Ib 25% 1954" 364" kg, g, Ib, oz 0.02 kg/20 g/0.05 Ib Stainless Stee! No Ohaus D31P150BX 1UXK9 
600 Ib 25%" 1934" 350" kg, Ib 0.05 kg/0.1 Ib Stainless Steel No MeasureTek 12R968 12R968 
660 Ib 25% 1934" 367" kg, g, Ib, oz, 10/02 0.1 Ib Steel No Ohaus 83998116 1UXL1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Shipping & Receiving Floor Scales 
Tn) 
< ox 
қ GC Bus ee 
if Counting SPVN6 
EJE ADAM >... cue FAIRBANKS® а tangas 
Shipping & Receiving 
Floor Scales 


Shipping and receiving floor scales measure the weight of 
heavier items than bench scales. Floor scales are commonly 
used to weigh drums, pallets, and bulk cargo in shipping 
and receiving docks. 

Pallet 


COUNTING FLOOR SCALES Digital 
These scales are large, flat scales with a remote display 19ND56 
that can be viewed when the scale is covered by large 
objects such as a group of boxes or paint cans. 


PALLET FLOOR SCALES 

Pallet scales are large floor scales used to weigh items 
loaded on standard pallets. These scales indicate the weight 
of the entire object being weighed, including parts of the 
item that hang over the edge of the scale. Ramps for use 
with a forklift can be added to pallet scales. 


BEAM BALANCE FLOOR SCALES 


Beam balance floor scales have a graduated scale display Beam Balance UI 
similar to scales in medical exam rooms. These scales can Mechanical 15Y007 


be used in areas where electricity is not accessible. 4HRH4 


DRUM FLOOR SCALES 

Scales have a digital display and are for weighing plastic 
and steel drums up to 2500 Ib. 

PLATFORM FLOOR SCALES 


These scales are larger than bench platform counting scales 
and can fit larger items. They are placed on a packaging 
station floor, rather than on a countertop or bench, and 


Platform 


are used to measure heavy items. Weight information is 36D864 
displayed on a removable neck. 
Weight Weighing Surface Overall Scale Body Mfr. Item 
Cap. | D Ww , Height Weighing Units Graduations Material Brand Model No. 
Counting Floor Scales 
Scale Display Digital 
2,500 Ib | 48" 48" 4 kg, Ib 0.2 kg/0.5 Ib — Diamond Plated Steel MeasureTek 12R959 12R959 
2,500 Ib | 48" 48" 4 kg. g. Ib, oz, Ib/oz 0.2 kg Stainless Steel, Steel Ohaus VX32XW2500L-US 20Ғ715 
2,500 Ib | 48 48 — | — 4W kg, Ib 0.2 kg Carbon Steel Ohaus VX31P2500L 3CWN2 
5,000 Ib | 48" 48" 3” 0, kg. Ib, 10/07, oz 0.5 kg ABS, Steel Ohaus VN31P5000L-US 20Ғ713 
5,000 Ib 48 48" 4 kg. Ib. 0.5 kg/1 Ib ^ Diamond Plated Steel MeasureTek 12R960 12R960 
5,000 Ib | 48" 48" 4%” 0, kg. Ib, 10/07, oz 0.5 kg Stainless Steel, Steel Ohaus VX32XW5000L-US 20Ғ716 
5,000 Ib | 48" 48" 4” kg, Ib 0.2 kg Carbon Steel Ohaus VX31P5000L 3CWN3 
10,000 Ib 48" 48" 4” 0, kg. Ib, 10/07, oz 1kg Stainless Steel, Steel Ohaus VX32XW10000L-US 20Ғ719 
___ 10,000 Ib | 60" 60" 4” 0, kg, 10, 10/02, oz 1 ко Stainless Steel, Steel Ohaus VX32XW10000X-US 20Ғ720 
Pallet Floor Scales 
10,000 Ib | 60" 60" qu kg, Ib 210 Carbon Steel B-Tek ВТ-Ғ-6060С 360841 
10,000 Ib | 72" 72" LU kg, Ib 2 lb Carbon Steel B-Tek ВТ-Ғ-727206 360842 
Scale Display Digital 
165 Ib | 23%" 315 37 kg. g, Ib, oz, 10/02 1 g/0.02 Ib Aluminium Adam Equip. GFK165AH SPVNS 
330 Ib 1531" 1994" 37 kg, Ib, 10/02, М, oz 0.01 kg/0.02 Ib. Aluminium Adam Equip. GFK330A SPVN6 
5,000 Ib | 48" 48" 339 kg, Ib 0.5 kg/1 Ib = Pinnacle PS3000-44-5 19ND56 
5,000 Ib 60" 60" 3% kg, Ib 1 kg/2 Ib = Pinnacle PS3000-55-5 19ND58 
10,000 Ib 48" 48" 3% kg, Ib 0.5 kg/1 Ib — Pinnacle PS3000-44-10 19ND57 
2 10000 | 60" 60 ШИШЕ kg, Ib 1 kg/2 Ib — Pinnacle PS3000-55-10 ^ 19ND59 - 
Beam Balance Floor Scale 
Scale Display Mechanical - _ _ __ 
1,000 Ib | 23%" 17%" | 4234 Ib 0.5 Ib Cast Iron Fairbanks 55652 4HRH4 
Drum Floor Scales 
Scale Display Digital an 
500 Ib 22% 29% 3" kg, Ib, 10/02, М, oz 0.1 kg/0.2 Ib Mild Steel Adam Equip. PTM 500 & GK 15Y007 
1,100 Ib | 297%" 2234" 3" Custom unit, g, kg, Ib, 10/07, N, oz 0.1 kg/0.2 Ib Mild Steel Adam Equip. РТМ 500 {AE403} 54ҮМ42 
2,500 Ib | 24" 24 40" 0, kg, Ib, 10/02, oz 0.5 Ib Carbon Steel B-Tek BT-2424-2.5K-DC-| 49АХ41 
2,500 Ib 24" 24" 4” kg, g, Ib, oz, Ib/oz 0.5 Ib Stainless Steel B-Tek BT-2424-2.5K-DS-| 49АХ42 
2,500 Ib | 30" 30" | 2" kg, Ib 0.5 Ib Carbon Steel B-Tek BS-3030 38UZ76 
Platform Floor Scales 
50 Ib | 12" 12" 4 kg, Ib 0.01 Ib Carbon Steel B-Tek BT-B-1212C-50 36D855 
50 Ib | 12" 12" 4 kg, Ib 0.01 Ib Stainless Steel B-Tek ВТ-В-12125-50 360864 
50 Ib 18" 18" 4" kg, Ib 0.01 Ib Carbon Steel B-Tek BT-B-1818C-50 36D858 
100 Ib | 12" 12" 4" kg, Ib 0.02 Ib Carbon Steel B-Tek BT-B-1212C-100 360856 
100 Ib 12" 12" 4 kg. Ib. 0.02 Ib Stainless Steel B-Tek ВТ-В-12125-100 360865 
250 Ib | 18" 18" БҮЙІ kg, Ib 0.05 Ib Carbon Steel B-Tek BT-B-1818C-250 360860 
2,500 Ib | 24" 24" 5” kg, Ib 0.5 Ib Stainless Steel B-Tek BT-2424-2.5K-DS 360846 
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Bench Scales & Lab Scales 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For standards, go to Grainger.com and search for the item number. 


JY ISHIDA 


OHAUS’ 


General Purpose 
19YN23 


@ 


Bench Scales 

= LCD display, except 12R992 is LED 

GENERAL PURPOSE COMPACT BENCH SCALES 

These bench scales are designed for use in general purpose applications. 
COMPACT COUNTING BENCH SCALES 


These scales offer digital operation. Counting scales can be powerful asset for 
parts counting in applications such as inventory and quality inspections in ware- 
house or production environments. 


Weighing Surface 
D w 


Compact Counting 
20FY95 


Washdown General Purpose 
12R991 


WASHDOWN GENERAL PURPOSE COMPACT BENCH SCALE 

This washdown scale is suitable for use in washdown environments. Features 
digital operation and offer quick entry of SKU package, item, and tare weights 
using alphanumeric keypads and dual-line alphanumeric display. 


WASHDOWN COMPACT COUNTING BENCH SCALE 

Scale is suitable for use in washdown environments, such as industrial and food 
processing applications. Functions include weighing, checkweighing, and parts 
counting. IP68 waterproof scale has ABS housing with removable stainless steel 
platter. Powered by AC adapter and NiMH rechargeable battery. 


Overall Mfr. Item 
Ww H L Brand Model No. 

11% 4 14%" Ishida IPC 46K649 
8196 131964" 123964" Ohaus 30429845 54ҮТ20 
Adam Equip. CB 3000 19YN23 
81% 32947" 123964" Ohaus 30429851 54YT28 
87" 1%" 8r" Adam Equip. DCT 5000 3JKH1 
12/4 4% 122%; Ohaus RC31P6 20FY95 
1t 4%" 15916" Ohaus R71MD3 38TH25 
12/4 4% 122942" Ohaus RC31P15 20FY96 
12/4 4% 122%! Ohaus RC31P30 20FY97 
3374" 3376" 101964" Adam Equip. GFC 165a 15Y028 
33 3374" 101964" Adam Equip. GFC 330a 15Y029 
3374" 3374" 101264" Adam Equip. GFC 660a 15Y030 
9%" 4%' 11%" MeasureTek 12R991 12R991 
9% 4% 11% MeasureTek 12R992 12R992 


2 g, 0.005 Ib j ' 9%" E 


Cap. Scale Graduations Weighing Units 
General Purpose Compact Bench Scales 
60 Ib 0.05 Ib Ib 11/” 11" 
82g 0.0001 g 0, kg. Ib, ІҺ/02, М, oz 3% ЕУДІ 
3,000 g 1g 9 Бы" Бы" 
3,200 g 0.01 g 9. kg. Ib, Ib/oz, М, oz Т" T 
5,000 g 2 0, 0.002 kg, 0.005 Ib g. kg, Ib. 534" 5% 
Compact Counting Bench Scales | 
6 kg, 15 Ib 0.0002 kg, 0.0005 Ib kg, Ib 1178" 9 
6 Ib, 3 kg 0.0001 Ib, 0.00005 kg kg, Ib 11" 11" 
30 Ib, 15 kg 0.001 Ib, 0.0005 kg kg, Ib 117" 9' 
60 Ib, 30 kg 0.002 Ib, 0.001 kg kg, Ib 11% 9 
165 Ib, 75 kg 0.01 Ib Ib 195%" 15% 
330 Ib, 150 kg 0.02 Ib Ib 195%" 15%" 
660 Ib, 300 kg 0.05 Ib Ib 1954" 15%" 
Washdown General Purpose Compact Bench Scale 
13.2 Ib, 6 kg 0.002 Ib, 1 g g, Ib TW 9" 
Washdown Compact Counting Bench Scale 
33 Ib, 15 kg g, Ib Ту” 9% 
OHAUS’ A&D Weighing 5RCZ4 
Lab Scales 
= LCD 


Precision balance scales provide outstanding weighing performance and can be 
used for many different things for example, pharmaceuticals, chemical compa- 
nies, and more. 

5RCZ4, 5RCZ5, and 5RCZ6—Functional, portable design include high- 
contrast backlit LCD, hinged pan cover, low-battery indicator, and auto shutoff. 
Operate on 2 AAA batteries (included). 


Scale Weighing Weighing Surface Overall 

Cap. Graduations Units D w w L 

1000 0.01 g g 2 3 3 LUI 
120g 0.1g g 3 БЛ БЛ БУ 
3000 0.050 g 2 3 3" 4% 
3000 014 0 ЕВ 5" TW 516" 
320 g 0.1g g 3 Зи" Зи" 5%" 
500 g 0.1g g 2" 3 3 LUI 
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5AE95 3WRES8 


5AE95 and 5AE96—Compact and portable units have a low battery indicator 
and overload and underload indicators. Constructed with a protective snap-on 
cover and button activated luminescent display. Easy to calibrate. Operate on 2 
AAA batteries (included). 

3WRE8—Compact and portable IP67 washdown scale is great for harsh 
industrial environments, wet areas, and kitchens. Removable pan can be fully 
submersed in water for cleaning. Uses 6 AA batteries or AC adapter (optional). 
Battery level indicator with auto shutoff. 


Mfr. Item 
H Platform Material Brand Model No. 
3» Stainless Steel Ohaus YA102 5RCZ4 
Зд" ABS Plastic Ohaus HH120 5AE95 
y" Stainless Steel Ohaus YA302 5RCZ5 
2" Stainless Steel A&D Weighing HL-300WP 3WRE8 
3 ABS Plastic Ohaus HH320 5AE96 
ЕМ Stainless Steel Ohaus ҮА501 58076 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Digital Food Scales 


~ 1NZA5 


(7 TAYLOR. 
Digital Food Scales 


= LCD display 
Scales are for use in industrial and food processing applications where consistent weight control is essential. Units are 
durable enough to meet the needs of the required application, while maintaining the importance of accuracy. 


1NZA5, 1NZA6, and 1NZA8—Constructed with stainless steel housing and 3NZG9—Compact scale is ideal for commercial food service applications. 

pan with added chemical resistance. Functions include weighing, percent Includes a tare function and auto-off feature. Runs on batteries (not included) or 
weighing, combined zero/tare, and specific gravity (S). Operate on AC adapter or АС adapter. 

up to 100 hr. on 4 C batteries (not included). 


Weighing Surface Overall Mfr. Item 

Cap. Scale Graduations Weighing Units Ww D w L H Brand Model No. 
0.44 Ib, 200 g 0.00001 kg, 0.01 g, 0.00005 Ib g, kg, Ib 4 59 796" В" 3 Ohaus 83998130 1NZA5 
2 Ib 10, 0.1 oz 0,02 5%" 598" 6 бў" 1% Taylor ТЕЗ2ҒТ 3NZG9 
44 Ib, 2 kg 0.00005 Ib, 0.0001 kg, 0.1 g 9, kg. Ib 6v БУ" 796” 87" 3 Ohaus V31XH2 1NZA6 
6 Ib, 3 kg 0.0005 kg, 0.5 g, 0.002 Ib g, kg, Ib бў" БЕД TAS 87" 3 Ohaus V31X3 INZA8 


3JKD1 3JKD3 


@, AD 


OHRUS' A&D Weighing 


Washdown Digital Food Scales 
= LCD display 
Compact portable washdown scales are great for harsh industrial environments, wet areas, and kitchens. 


1NZB3 and 1NZB5—Constructed with stainless steel housing and pan 3JKD1 апа 3JKD3—IP67 washdown scales are great for harsh industrial 
with added chemical resistance. Operate on AC adapter or up to 100 hr. on environments, wet areas, and kitchens. Constructed with a stainless steel body 
4 C batteries (not included). Functions include weighing, percent weighing, and removable pan that can be fully submersed in water for cleaning. Use 6 AA 
combined zero/tare, and specific gravity (S). batteries or AC adapter (optional). Battery level indicator with auto shutoff. 
Weighing Surface Overall Mfr. Item 
Cap. . Scale Graduations Weighing Units W D Ww L H Brand Model No. 
0.6 Ib, 300 g 0.00005 Ib, 0.0001 kg, 0.10 g, kg, Ib JA БЕЛІ TAs" 87" 3 Ohaus V31XW301 1NZB3 
6 Ib, 3 kg 0.001 kg, 1 g, 0.005 Ib 0, kg, Ib бў" БЕЛІ TAs" EVA 3 Ohaus V31XW3 1NZB5 
3,000 g 1g 4 5 5 TW 576" 2 A&D Weighing HL-3000WP 3JKDi * 
3,000 g 1g g 5 Б" TW ЕУ 2 A&D Weighing HL-3000WPN ^ 3JKD3 
* NTEP for legal trade. 
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Hanging Scales & Calibration Weights 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For standards, go to Grainger.com and search for the item number. 
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4VG68 3JKN5 3JKN7 


сано 
Mechanical Hanging Scales 


Designed to be suspended from an overhead anchor point, each features a hook 
to hang an object to determine its weight. Used in places where no flat, stable 
surface is available. Applications include agricultural feed portioning to weighing 
fish and game. Can also weigh shipping packages. 

3JKN1—Constructed of heavy-gauge japanned steel with a large, easy-to-read 
dial. Includes convenient zero adjustment screw and plated top loop and bottom 
hook. 

5A354 and 4VG68—Feature a heavy-gauge solid brass construction with 
precision steel springs. Can be used in salt water applications. Feature avoirdu- 
pois and metric graduations. 

3JKN5 and 3JKN7—Extra heavy-duty steel and cast-iron construction and 
have a recessed pointer with deeply embossed numbers and graduations. 


Scale Weighing Scale Scale Overall Mfr. Item 

Display Cap. Units Graduations Accuracy Height Model No. 

Analog Dial 10016 Ib 0.5 Ib БЕСТЕ 1774s" WH-100 3JKN1 
25kg/50 Ib kg, Ib | 250g/80z &rad nan 12%" ІМ-050 БАЗ54 

Analog 50%/10010 kg, Ib 500/116 EUM 15%" 10-100 4VG68 

Linear одор Ib 2 Ib Gratton 19%" 10200 3JKN5 
500 Ib Ib 51b Gratuation 23%" 10-500  3JKN7 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Calibration Weights - Certifications 
and Classifications 


DOCUMENTATION: 
= Traceable—Certificate meets ISO and traceability 
requirements for Classes 4 to 7 and Class F weights 


CLASSIFICATIONS: 

= Class 5 & 6—Weights used for laboratories 

= Class 7—For rough weighing operations in physical and 
chemical laboratories, such as force measuring apparatus 


WEIGHING SYSTEMS 


Calibration Weights 


= More sizes, documentations, 

and classifications are available 

online, see Grainger.com® 
For routine calibration of scales or verification 
checks. 


CAST IRON 

Painted weights with an adjustable sealing cavity. 
Typical application is field standard for testing 
industrial weighing devices. 


SLOTTED 

Weights with a slot to stack on a hanger for 
checking or calibrating devices that do not have 
a surface to stack weights. 


STAINLESS STEEL 

Type 2 design weights feature a sealing cavity 
for adjusting material in 100g or larger weights. 
Applications include field standard for testing 
light industrial weighing devices. 


Grip Handle 


Calibration Certificate 
No Traceable 


Certificate |- Accredited 
Calibration Item Item 
Nom. Mass Weight Style | No. | №. 
Cast Iron Hi 
Calibration Weight Class: 6 _ uM 
250 Ib Grip Handle 15F116 | 15Р115 
500 Ib Grip Handle 15F114 — Cylinder 
50 kg Grip Handle 15F065 15F064 
100kg Grip Handle | 15F120 | 15Е119 
250 kg Grip Handle 15F118 15F117 
Calibration Weight Class: 7 
11b Grip Handle 15F059 15F058 
2 Ib Grip Handle 15F057 15F056 
5 Ib Grip Handle 15F053 15F052 
1016 Grip Handle 15F061 15F060 
0.5 Ib Slotted 15F049 15F048 
11b Slotted 15F045 15F044 
5 Ib Slotted 15F051 15F050 
2 Ib Slotted 15F047 15F046 
5 kg Grip Handle 15F055 15F054 
Stainless Steel | 
Calibration Weight Class: 5 
1g Cylinder 15F138 — 
2g Cylinder 15F130 | 15F129 
5g Cylinder 15F122 | — x 
50g Cylinder 15F124 | — 
20 mg Leaf 15F083 15F082 d 
100 mg Leaf 15F087 15F086 
200 mg Leaf 15F085 15F084 
500 mg Leaf 15F081 15F080 
Calibration Weight Class: 6 _ _ 
Hook 15F108 15F107 Hi 
210 Ноок 15099 15098 eg! 
5 Ib Hook | 15Ғ091 15F090 ~ 
10 Ib Hook | 15F112 | 15Е111 
20 Ib Hook | 15F104 | 15Е103 
102 Ноок 15F106 15F105 
2 02 Hook 15F097 15F096 
402 Ноок | 15Ғ095 15Ғ094 
802 Ноок | 15F089 15F088 
1kg Hook | 15Fi10 15F109 Hook 
2kg Hook 15F102 15F101 
5 kg Hook 15F093 15F092 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Foam Cups/Lids & Paper Hot Cups 


Find more Cup and Lid sizes and styles at Grainger.com. 
Types of Disposable Cups 


Coordinating Lids 


Grainger offers a full selection 


of coordinating disposable cup Poly-Coated (PE) Paper PET PLA 

lids in a variety of styles. Visit Polymer coating provides extra insulation and Polyethylene terephthal- Polylactic acid fiber is a nontoxic, 

Grainger.com and search for your makes these cups ideal for hot or cold beverages. ate, or PET, is part of the sustainable material made from 

disposable cup to find a corre- This material also helps protect the outside of polyester family and is plant-derived materials. Provides 

sponding lid. the cup from weakening due to condensation or lightweight and proficient ап eco-conscious alternative to 
"sweating." at blocking moisture. PET ^ petroleum-derived products. 
Foam cups are also strong and Polystyrene 


impact-resistant. Use 
only with cold beverages. 
Recyclable. 


A great option for hot or cold beverages, foam Heavy-duty, flexible cups have a 
cups hold their shape better than paper cups. medium wall construction that 
1-pc. molded construction provides effective insu- flexes but still remains crack-resis- 
lation in a durable, low-cost vessel. tant, making them a perfect choice 


for parties and catered events. 


Sip-Thru 


White Cold/Hot 
Foam Cups & Lids 


Standard white foam cups are an economical 


and efficient choice for insulating beverages. Dart 4 oz. Cup Dart 4 oz. Lid 
Not microwave safe. 23UA55 23UC02 
Straw Slotted Disposable 
Foodware Mfr. Item Pkg. 
Capaci Pattern Coating/Lining Use Lid No. Model No. Qty. 
DART CUPS 
402 Patternless — Uncoated/Unlined .. Mfr. No. 4JL 44 23UA55 1000 
6 oz Patternless ^ Uncoated/Unlined 6CLR, 6JL, 6JLNV 6J6 23UA56 1000 
8 02 Patternless Опсоаїеа/Опііпеа ВЕТ. 8ELBLK, 8FTL, 8JL, 851, 8UL 8J8 1PTP7 1000 
10 oz Patternless _ Uncoated/Unlined 10EL, 10FTL, 10JL, 1051, T0UL —— 10J10 23UA57 1000 
12 02 Patternless — Uncoated/Unlined 12CLR, 12EL, 12FTL, 12FTLS, ТЕНГ. ilh 1251.120. 12J12 1PTNS 1000 
А 16EL, 16ELBLK, 16FTL, 16FTLS, 16JL, 16LCD, 16LCDH, 
12 02 Patternless ^ Uncoated/Unlined 16LCDHX, 16RGL, 16RCLBLK, i68 180. 12/16 41Н585 1000 
" 16EL, 16ELBLK, 16FTL, 16FTLS, 16JL, 16LCD, 16LCDH, 
16 oz Patternless ^ Uncoated/Unlined 16LCDHX, 16RCL, 16RCLBLK, 16SL, 16UL 16J16 1PTP1 1000 
i 16EL, 16ELBLK, 16FTL, 16FTLS, 16JL, 16LCD, 16LCDH, 
Reclbsablo 20 oz Patternless ^ Uncoated/Unlined Е 16LCDHX, 16RCL, 15 RCLBLK i GSL TUL он 2016 23UA59 500 
24 02 Patternless Џпсоаїеа/Опііпеа i 16LCDHX, 16RCL, 16RCLBLK, 16SL, 18UL E 24J16 23UA60 500 
32 oz Patternless — Uncoated/Unlined 32CLR, 32HDLC, 32JL, 32PL, 32RL, 32SL 32TJ32 23UA61 500 
Mfr. Item Pkg. 
Capacity Disposable Lid Type Fits Cup No. Color Model No. Qty. 
DART LIDS 
2 02, 6 02 Flat, Vented 2J6, 3.56, 4J6, 6J6 White 6JL 230003 1000 
402 d |. 4J4, 4X4 В Clear 4JL 23UC02 1000 
8 о2 10FJ8, 8908, 89U8ESC, 8J8, 8KY8, 8X8 White 8EL 23UC07 1000 
10 02 Mfr. No. 10J10, Mfr. No. 10KY10, Mfr. No. 10X10 White 10EL 23UC12 1000 
10 oz, 14 oz Dome, Sip Through 10212, 12J12, 12X12, 14FJ12, 14J12 2 White 12bL 23UC14 1000 
12J16, 12U16, 12X16, 14J16, 16J16, 16U16, 16X16, А 
1202,24 02 = ср 20.6, 20016, 20X16, 24716, 24016, 24X16 White 16EL 230016 1000 
at, Identification 
32 oz, 60 oz Buttons, Straw Slot 32AJ32, 321J32, 44AJ32, 44TJ32, 60AJ32 Clear 32SL 230620 500 
APPROVED VENDOR LIDS 
8 oz, 10 oz Flat, Vented — White L8V 6GUK6 1000 
10 02 Flat, Lock Back Tear Tab Mfr. No. Н105 White DT10 6GUL1 1000 
10 oz Flat, Straw Slot Mfr. No. H10S Translucent 1105 6GULO 1000 
Mfr. No. 12018, Mfr. Мо. 12718, Mfr. Мо. 14018, Mfr. 
12 oz, 24 oz Dome, Reclosable, Sip Through No. 16618, Mfr. No. 20018, Mfr. No. 20F18, Mfr. No. White DLB18 6GUL9 1000 


24018, Mfr. No. C12A, Mfr. No. C1618, Mfr. No. C2022 


DIXIE 
PE-Lined Paper Hot Cups 


Polyethylene-lined cups help keep liquids from soaking through 
and provide an upscale image at an economical cost. 


PATHWAYS PATTERNLESS | COFFEE HAZE 
Microwave Pkg. Item Item Item 
Capacity — Safe Qty. Brand Мо. Brand Мо. Brand Мо. 
8 02 NO 500 | Dixie 15/39 | — — — — 

8 02 YES 1000 Dixie 381882 151240 | Dixie — 22YJ58 


10 oz YES 1000 | Dixie 38V884 | — 15242 — — Pathways Design 
Lock Back 12 02 NO 500 | Dixie 153140 | — = = = 
Tear Tab 120z YES 1000 | Dixie 38V883 | — 150244 — = Patternless 


16 oz YES 1000 | Dixie 381885 22YJ64 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Paper Hot Cups & Plastic Cups 


Find Cup Lids at Grainger.com; search for "Disposable Lids". 


Patternless 
Cold/Hot Cups 


Viridian 
Hot Cups 


boardwalk DIXIE 
Cold/Hot Paper Cups 


Save on dishwashing energy and breakage and efficiently handle hot and cold 
drinks. Keep coffee, tea and other hot drinks hot, and maintain the chill of cold 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Coffee Haze 
Design 


White 
Design 


DIXIE 
PerfecTouch PE-Lined Paper Hot Cups 


Protect hands comfortably with a sturdy, nonslip polyethylene outer lining that 
helps reduce the need for double-cupping or sleeves. Attractive graphics are 
appealing to customers and provide an upscale appearance. Microwave safe. 


drinks such as milk and soda. Microwave safe. 


COFFEE HAZE WHITE 
Item Pkg. Item Pkg. 
Capacity No. Qty. No. Qty. 
807 1PTR3 500 22YJ65 1000 
802 15218 1000 = = 
10 02 15J217 1000 22YJ66 1000 
12 oz 1PTR8 500 22YJ67 1000 
12 02 15.219 1000 = = 
16 oz 1PTU6 500 22YJ68 1000 
16 0z 151220 1000 -- -- 
230А89 


481С36 


DIXIE SOLO. 
PET Plastic Cold Cups 


Plastic cups are crack resistant, sturdy, and yet flexible. Bare by Solo cups are 
made from 20% post-consumer recycled content and feature an eco-friendly 


Item Pkg. 
Capacity Pattern Color Material Brand No. Qty. 
Cold/Hot Cup 
8 02 659073 
12 02 Patternless White Polyethylene Boardwalk 659070 1000 
16 02 659U71 
Hot Cup 
8 oz 659F31 
12 07 Viridian White/Green PLA Dixie 659V29 1000 
16 02 659F32 
Э.е " 
і 
e» “У 
b — 
Wrapped Unwrapped 
23MJ45 22YJ80 
Unwrapped 
DIXIE кс 
Clear patternless cups. 
Disposable Item Pkg. 
_ Capacity Foodware Coating/Lining Wrapped/Unwrapped No. Qty. 
Approved Vendor 
9 02 Uncoated/Unlined Wrapped 23MJ45 1000 
Dixie 
10 02 Polyethylene Unwrapped 22YJ81 500 
10 02 Polyethylene Unwrapped 22YJ80 1000 


4KMV6 


12N441 


12N440 
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leaf pattern. 


Disposable Foodware 


Wrapped/ Item Pkg. 
Capacity Coating/Lining Pattern Color Unwrapped No. Qty. 
DART 
16 02 Uncoated/Unlined Patternless Clear Unwrapped 230480 1000 
DIXIE 
9 oz Uncoated/Unlined Patternless Clear Wrapped 556251 1000 
12 07 Uncoated/Unlined Patternless Clear Unwrapped 550748 500 
16 02 Uncoated/Unlined Patternless Clear Wrapped 550750 500 
1602  Uncoated/Unlined Patternless Clear Wrapped 550249 1000 
SOLO CUP 
9 о2 Polyethylene Bare? White/Green Unwrapped 481042 1000 
12 02 Polyethylene Bare? White/Green Unwrapped 481636 1000 
16 oz Polyethylene Bare? White/Green Unwrapped 481037 1000 
20 oz Polyethylene Bare? White/Green Unwrapped — 481C41 600 
Patternless cups are lightweight and disposable for easy cleanup. 
12N440 and 12N441 provide additional rigidity and stability. 
Disposable Foodware Item Pkg. 
Capacity Color Coating/Lining No. Qty. 
Approved Vendor ASS 
9 02 Translucent Uncoated/Unlined 4KMV6 2500 
12 02 Translucent Uncoated/Unlined 2ERUS 1000 
16 02 Translucent Uncoated/Unlined 2ERV1 1000 
Solo 
16 02 Blue Uncoated/Unlined 12N440 1000 
16 oz Red Uncoated/Unlined 12М441 1000 


Find even MORE on Grainger.com? 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Cup/Lid & Napkin Dispensers & Napkins 


ez san јатаг 


220 smart." safe. sanitary. 


Cup and Condiment Dispensers 
Cup dispensers feature an adjustable collar that easily conforms to each cup size. 


Foodservice 


Dispenser Tube Item 
Dispenser Holds Mounting Length Tube Dia. H Ww D No. 
Cup Dispensers 3 
3 to 5 oz Cups Wall 16in 3 in 17 in 3 in 3 in 6ADN9 
3to 5 oz Cups Wall 16 in зәп 16%in 3%in 4in 6ADPO 
410 10 oz Cups Wall 16 іп 4 Vo in 17 in 4 Vo in 4in 6ADL4 
4 to 10 oz Cups Stand 23%in 4%і 24%in 4% in 4% in 6ADP1 
47210 12 oz Cups Wall 16 in 43A4in  1634in 4%in 4% GADL8 
6to 10 oz Cups Wall 23 Фп 4Y&in 24%in 4Yein  4%in 6ADL7 
8 to 24 oz Cups Wall 16 in 4% in 17 in 4%in 43%іп 6ADN3 
12 to 24 oz Cups Wall 23 іп 4%in 24%in 4%in 4%in 6ADP3 
12 to 24 oz Cups Wall 23 ^ in Sin 24 5A in біп біп 6ADN2 
Dispenser Item 
Description Material H w D No. 
Cutlery, Lid & Straw Dispensers м 
Bulk Cutlery Stand Plastic/Steel 163764" 85%" 12e 483K93 6ADN9 TT 483K93 


Lid and Straw Shallow Tray Organizer Plastic 254in 5 554 in 17 in 483K90 


ре 


basic. 


6WA87 
Napkin Napkin Folded Mfr. Item Pkg. 
Description | Napkin Color Ply Fold Type Dimensions Napkin Sheet Size Uses Dispenser Brand Model No. Qty. 
Dispenser Napkin 
HyNap White 1 Tall Fold 3% in x 6% in Tinx 13% in Mfr. No. 50002 Dixie Basic 2901 4687 10,000 
Dixie Ultra Brown 2 Interfold 5 in x 61 іп бу in x 9% in p PASSI. ЕШ ERE Dixie 32019 52VG79 6,000 
Dixie Ultra White 2 Interfold 5 inx 6% in 6% in x 974 in p ER E 54910, Dixie 32006  52VG78 6,000 
Luncheon Napkin 


GPPro White 1 Ys Fold 5% in x 6% in 11% in x 12% in = Dixie 37707 6WA87 6,000 


DIXIE. 


& san jamar 


AD smart. safe. sanitary. 


Napkin Dispensers 29WJ76 12V372 


Dixie dispensers feature quick and simple 
loading, visual appeal, and are simple to 
use. One at a time dispensing is hygienic 
and helps reduce costs. 


Napkin 

Napkin Product Dispenser Dispenser ^ Dispenser Mfr. Item 
Fold Type — Series Capacity Color Material Use Napkin Number D H w Brand Model No. 
Countertop 

Interfold Dixie Ultra(R) 300 Black Plastic 32003, Mfr. No. 32002, Mfr. No. 32015 17 in 6 іп 5 Ain Dixie 54527A 29WJ76 
Interfold Dixie Ultra(R) 500 Black Plastic Mfr. No. 32002, Mfr. No. 32015 13 % іп 7 in 9 in Dixie 54510A 12V372 
Low Fold = 150 Red Steel 4 vin біп 4Win San Jamar H985X 6CAE2 
Tall Fold = 150 Chrome Steel Mfr. No. 409892 4 Yin 7% in 4% in San Jamar H900XGR 6CAEO 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY Scan. Order. Done. [к= |“ 
Disposable Cutlery & Cutlery Dispensers Details on page A1. 


485V83 485V92 485V98 485W17 485V86 


Disposable Cutlery 


i 


M oa 
SOUP 
FORK KNIFE | TEASPOON) SPOON SPORK D 
Wrapped/ Foodservice Item Item Item Item Item 
Unwrapped Color Item Weight Material Pack Count No. No. No. No. No 485W02 
Unwrapped Black Heavy Weight Polypropylene 1,000 485W11 — 485V98 — — 
Unwrapped Black Heavy Weight Polystyrene 1,000 485V97 485V96 | 485W12 = — Pkg. Item 
Unwrapped Black Heavy Weight Polystyrene 1,000 — 485W10 = — — Set Contents Qty. No. 
Unwrapped White Heavy Weight Polypropylene 1,000 — — — 485V95 — Prepackaged Disposahle Cutlery Set, 
Unwrapped White Heavy Weight ^ Polystyrene 1,000 485W07 | 485W06 | 485V94 = — Medium Weight, Polypropylene 
Unwrapped White Heavy Weight Polystyrene 1,000 485V93 485V92 | 485W24 | 485W17 — Fork, Knife, 250 485W03 
Unwrapped White Medium Weight Polypropylene 1,000 485V83 485V82 485V84 — 485V86 Napkin, Spoon 
Unwrapped White Medium Weight Polystyrene 1,000 — — — 485V85 — Fork, Knife, Napkin, 250 485W02 
Wrapped Black Heavy Weight Polystyrene 1,000 4851/19 | 485W18 | 485W20 | 485W21 = Pepper, Salt, Spoon 
Wrapped White Medium Weight Polypropylene 1,000 485V88 485V87 485V89 485V90 485V91 Napkin, Spork, Straw 1000 485W04 
/— ^ Disposable Cutlery DIXIE 
e З CUTLERY SET: 
(60) FORKS, SOUP 
KNIVES, SPOONS | FORK KNIFE | TEASPOON) SPOON | SPOON 
Wrapped/ Foodservice Pkg. Item Item Item Item Item Item 
Unwrapped _ Color Item Weight Material Qty. No. No. No. No. No. No. 
475M68 Unwrapped Black Medium Weight Polystyrene 1000 — 13F549 | 13F550 | 154178 | 13F551 — 
45NP89 Unwrapped Clear Heavy Weight Polystyrene 10 475M68 — — — — = 
= Unwrapped Clear Heavy Weight Polystyrene 1000 = 154147 | 15J154 | 15174 — — 
GR es = — - Wrapped Black Heavy Weight Polypropylene 1000 = — | 15163 | 15168 = = 
150168 13F551 Wrapped Black Medium Weight Polystyrene 540 = 45NP88 | 45NP89 = 45NP90 


Wrapped White Medium Weight Polypropylene 1000 — 154157 | 15J179 — — 


smato" DIXIE 
SmartStock Dispensers 


21AN17 гено and Cutlery 
Mini 
Enclosed dispensers store utensils and distrib- 
ute one at a time for hygienic dispensing. Also 
help reduce waste and countertop clutter. Mini 
— t: Dispensers are 30% shorter and take up 30% 
13F548 less counter space versus the Classic SmartStock 
Dispenser. Dispensers work with preassembled 
disposable cutlery refills, see table below. 
DISPENSES 
FORK KNIFE SPOON SPORK 
Cutlery Cutlery 
Foodservice Dispenser Cutlery Item Cutlery Item Cutlery Item Refill ет 
Dispenser Mounting Holds (pcs.) Dispenser Color H w Brand Refill Mfr. No. Мо. Refill Mfr. No. Мо. | Refill Mfr. No. No. Mfr. No. No. 
Classic Dispenser 


Countertop, Stand, Wall 120 pcs Cutlery Translucent Smoke 24%іп — 10in ЅтагіЅіоск SSF21P 33RL42 SSK21P 33RL43 SSS21P 33RL44 | SSPK21P 33RL45 
Countertop, Stand, Wall 120 pcs Cutlery Translucent Smoke 24 ^in — 10in _ SmartStock SSFHW08 13Ғ558 55КНМ/08 13F559 SSHWO08 13F560 — — 
Mini Dispenser 


Countertop, Stand, Wall 80 pcs Cutlery Translucent Smoke 17 1/2 in 8 йіп X SmartStock 55Ғ11В, SSF51 21AN16 | SSK11B, SSK51 21АМ18 SSS11B, 55551 21АМ17 — — 


FORK KNIFE SPOON SPORK 

Foodservice Pkg. Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 

Color Item Weight Material Qty. Brand Model No. Model No. Model No. Model No. 
Disposable Dispenser Refills, Unwrapped 

Beige Medium Weight Plastic 960 Dixie SSF11B 21АМ05 55К11В 21АМ07 55511В 21АМ06 — — 
Black Heavy Weight Polystyrene 960 Dixie SSFHWO08 13F546 SSKHWO08 13F547 SSSHWO08 13F548 — — 
Black Medium Weight Polystyrene 960 Dixie SSF51 6ZCRO SSK51 6ZCR2 55551 6ZCR1 — — 
White Medium Weight Polypropylene 960 Dixie SSF21P 13F542 SSK21P 13F543 55521Р 13F545 | SSPK21P 13Е544 


Dispenser Sublease Information 
Note: The SmartStock Cutlery Dispensers, owned by Dixie, are not available for sale, but are subleased to end user customers by Grainger, an authorized 
distributor of these products. The Grainger price is therefore a one-time sublease acquisition fee. The sublease requires that only Dixie products be used 


in these dispensers. By paying the one-time sublicense fee, you are agreeing to be bound by such sublease. You can review the sublease by visiting the 
Grainger.com listing for the relevant product. 


(= PrimeWare 
Т"! a481C44 А Ba E 
Eco-Friendly Disposable Cutlery 
481043 Waterproof and oilproof cutlery is ideal for all hot and cold food applications. 
Made from renewable plant starch material resin. 
FORK KNIFE SPOON 
481C45 Wrapped/ Foodservice Pkg. Item Item Item 
Unwrapped Color Item Weight Qty. No. No. No. 
Unwrapped Beige Heavy Weight 1000 481C44 481C43 481C45 
1438 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Disposable Plates, Bowls & Containers 


39CR20 38V876 20VG83 38V872 20VG82 38V874 


15J138 20Y358 


D | < | е = 2 раст! hm D | % | e 30AC15 39E393 


Disposable Plates 


Microwave safe, except 481049, 1JYY7, 13E896 and 201358. Disposable Bowls and Buckets 
Basic = Paper material 
Product Foodservice ltem Pkg. Disposable Foodware Microwave ltem Pkg. 
Size Pattern Color Material Нет Weight Brand Мо. Qty. Capacity Pattern Color Coating/Lining Safe Brand No. Qty. 
Dien Рана, um White/B /G Р, H Weigh D 38V873 500 ETE White/B / 
a" X Pathways hite/Brown/Green Paper eavy Weight ixie ite/Brown = E m 
ui 85%" x m : Patternless White Paper Heavy Weight — Dixie 154226 500 120: Pathways wR ) Dixie 154135 500 
isposable Plate, Roun ite/Brown, = i 
5%" Patternless White Paper — Heavy Weight — Dixie 21AM92 1000 1202 Pathways Green Water Based Overcoat Dixie 381872 1000 
6 Patternless White Foam Light Weight Dart EE 1000 120z  Patternless та Ante 7 Clay Yes — 20/082 500 
6 Patternless White Paper —— Light Weight — 390867 1000 ite/Brown m 
678 Pathways — White/Brown/Green Paper Medium Weight Dixie 38V881 500 2002  Palhways Green Water Based Overcoat Dixie 38V874 500 
678 Pathways —White/Brown/Green Paper Medium Weight Dixie 381/880 1000 200z  Patternless White Clay Yes — 20/081 250 
Vis Patternless White Paper Medium Weight — 390870 500 Disposable Item Pkg. 
87" Patternless White Paper Medium Weight Dixie 39CR20 500 Cap. Container Shape Color Microwave Safe Мо. Qty. 
8%" Pathways —White/Brown/Green Paper Medium Weight Dixie 381876 500 Approved Vendor, Carry-Out Food Container 
87" Pathways —White/Brown/Green Paper Medium Weight Dixie 381877 1000 53 fl oz Round White Yes 30AC15 300 
87" Pathways —White/Brown/Green Paper Medium Weight Dixie 15/136 600 83 fl oz Round White Yes 30ACi4 100 
8%" Pathways White/Brown/Green Paper ^ Heavy Weight — Dixie 157134 500 165 fl oz Round White Yes 39E393 100 
y Patternless White Foam Heavy Weight — Dart —1JYY7 500 m M—M—————————M—————————————— 
9" Patternless White Paper Light Weight — S39CR69 1000 
9" Patternless White Paper _ Light Weight — 390868 1200 
9" Patternless White Paper Medium Weight —  39CR71 1000 
87" Patternless White Paper — Heavy Weight — 20/083 250 
9 Patternless White Paper Heavy Weight — 20/085 600 
10" Patternless White Foam Heavy Weight Пай 13Е896 500 { : 
10" Patternless White Paper Heavy Weight — 20VG86 250 | че. M 
10%" Pathways _ White/Brown/Green Paper ^ Heavy Weight Піхе 15/138 500 WIS fet id SIT S 7 T ue / 12M214 
Disposable Cafeteria Tray, Rectangular A SIE ) 
10/7 x8 75.5. potternless White Foam m Pactiv 20Y358 500 US I APSR AT]. Ww 
Compartment y, ^ Ж Қ 
мы 


P ua os b г Disposable Trays 


е — f * © " . 
SN T W Ww» cw » Red/white plaid paper trays 
< S ) (> ) ] Item Pkg. 
L Capacity Microwave Safe W H No. Qty. 
ЕР Yo lb Yes 536 in 1 in 12M210 1000 
= 116 Үеѕ біп Thin 12М211 1000 
» 210 Yes 6 іп 194 in 12M212 1000 
2 V^ Ib Yes Tin Тай 12М213 500 
316 Үеѕ 8 іп 2 віп 12М214 500 
659275 121822 5 Ib Yes 91^ in 2 Yin 12N388 500 
10 Ib Yes 11 in 3in 12N389 250 


boardwalk. 
SOLO. 


а 39E401 475M69 
Carry-Out Containers 
= Lids hone . sold СЄ  a481C40 
separately, see Grainger.com 
Чет DIXIE 
Product Microwave Max. Item Pkg. - 
Material ContainerLid Safe Temp. М D H Brand — No. Qty. Portion Cups 
Round 
Aluminum _ Not Included No — — 9in 12%2in Boardwalk 659275 500 Item Pkg. 
Paper Not Included Yes 205°F 3%in — 3%in — 12L822 500 Cap. Color Material Brand No. Qty. 
Paper Not Included Yes 205°F 495in — 5%ein — 12L823 500 1 02 Clear Plastic Dixie 483N06 4800 
ДЕСІН Not Included No 23094 3іп -- Зіп Пай 485/64 500 1 02 White Paper — 39E401 5000 
quare 202 Black Plastic Dixie 475M69 2400 
Fiber Included, Hinged — No 212°F 9%in 9%in 3%in SoloCup 481040 200 202 Clear Plastic Dixie 475M70 2400 
Foam Included, Hinged No 212?F біл 5%in 3іп Dart 481048 500 4 02 Clear Plastic Dixie 462С21 2400 
Foam Included, Hinged No 2129: 9іп 9%іп 3іп Пай 481047 200 5.5 02 Clear Plastic Dixie 429T76 2400 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY Scan. Order. Done. 
Coffee & Coffee Makers Details on page A1. 


Maxwell 
House 


q 


Maxwell 
House 


m roast 


mediur 


E 
4 
40TU77 4TDK7 49AL53 45JR79 1ВЕҮ8 
= = P 
Single Serve Caffeinated , |... 7), | Ground Coffee 
Coffee Cups cy Coffee 
Roast/ Beverage Package Net Item Pkg. 
Coffee Roast/ Package Item Pkg. Beverage Flavor Теа Type Package Style Weight Weight Brand No. Qty. 
Tea Type Beverage Flavor Net Weight Brand No. Qty. Caffeinated Coffee 
Light Breakfast Roast 4.80 oz. Iron Brew 52WR57 12 Espresso Ground 
; 100% Arabica 2.37 lb. 9 To 5 Coffee 407077 110 —Ó Cafe 
Medium Carolina Classic 4.80 oz. Iron Brew 52WR58 12 Espresso Dark raction Pack 20 451b Bustelo 49135 30 
Medium/Dark Cerrado Gold 4.80 oz. Iron Brew 52WR59 12 Ground 
Dark French Roast 2.37 Ib. 91705 Coffee 407079 110 100% Arabica Medium Bag 2.1 Ib 2.11b — Office Snax 23MJ64 1 
French Roast 4.80 oz. Iron Brew 52WR60 12 Dark Can 24.2 oz 1.83 Ib Folgers — 45JR80 1 
Black Silk Dark Filter Pack 1.4 02 4.8 Ib Folgers — 49AL54 40 
Dark Fraction Pack 1.4 02 47 Ib Folgers 494152 42 
Light Fraction Pack 1.75 oz 5.46 Ib гоп Brew S2WR68 50 
4 Light Pouch 11b 11b ron Brew 52WR64 1 
Breakfast Roast Light Pouch 5 lb 5lb гоп Brew 52WR29 1 
A Light Pouch 12 02 12 oz ron Brew 52WR43 1 
- Medium Fraction Pack 1.75 oz 5.46 Ib ronBrew 20VG61 50 
Carolina Classic Medium Pouch 516 516 ronBrew 52WR30 1 
Medium Pouch 12 02 12 02 гоп Brew 52М/В44 1 
Medium/Dark Fraction Pack — 1.75 oz 5.46 Ib гоп Brew 52WR69 50 
Cerrado Gold Medium/Dark Pouch 110 110 гоп Brew 52WR65 1 
Medium/Dark Pouch БШ 5lb ron Brew 52WR31 1 
Medium/Dark Pouch 12 02 12 02 гоп Brew S2WR45 1 
Medium Can 30.5 oz 2.25 Ib Folgers — 45JR79 1 
= = Medium Filter Pack 0.9 oz 3.42 Ib Folgers A4TDK7 40 
--- Classic Roast Medium Filter Pack 1.4 02 4.8 Ib Folgers — 49AL53 40 
we Medium Fraction Pack 0.9 oz 2.29 Ib Folgers 13E898 36 
= = ee cm Medium Fraction Pack 1.507 4.62 Ib Folgers — 4TDK8 42 
52WR22 52WR37 Dark Fraction Pack 1.7502 5460 гоп Вге 20VG63 50 
French Roast Dark Pouch 5Ib 5 Ib гоп Brew 52WR32 1 
Ground and Whole Bean 13. Dark Pouch 12 07 12 02 ronBrew 52WR46 1 
: IRON BREW Gourmet Supreme? Dark Fraction Pack 1.75 oz 5.88 Ib Folgers 262119 42 
Gaffeinated Coffee Eu. Gourmet Supreme? ^ Medium ^ Fraction Pack 127502: 5880 Коз 26018 42 
. | на - TEES : 
» 100% premium arabica beans Original Medium raction Pack 1.5 02 5.9 Ib Office Snax 23MJ66 63 
For more coffee options, including decaffeinated and french roast, go to Нейшйг 08 ип Moe ccr шы er Y 
Grainger.com. Medium Fraction Pack 150 5 Maxwell apevg 42 
Breakfast Carolina Батир French Instant Light re 
Roast lassic old Roast И : 
individual (Light) | (Medium) | (Full City) | (Dark) House Pond Medium Packet 0.060z 0.47910 Choice 12M201 80 
Beverage Package Pkg. Item Item Item Item Decaffeinated Coffee 
Package Style — Weight Qty. No. No. No. No. Ground 
1.00 Ib. 1 52WR22 | 52WR23 | 52WR24 | 52WR25 Classic Roast Decaf Medium Filter Pack 0.9 oz 3.42 Ib Folgers 45М132 40 
Pouch 5.00 Ib. 1 52WR36 | 52WR37 | 52WR38 | 52WR39 Medium Fraction Pack 1.5 02 4.62 Ib Folgers 4TDK9 42 


Automatic Drip Coffee Makers (Gynneso Cuisinart 


Capresso—48UH48 features an Auto Off mode and uses standard paper filters and ground coffee. 
19YW89 features a permanent GoldTone filter. 


Cuisinart—Features Brew Pause feature that allows midcycle pouring. 


Warming Decanter/ H Ww D Mfr. Item 
Description Color Electrical Stations Carafe (in.) (in.) (in.) Model No. 
Capresso 
120V, 15 Glass ; ; 
5-Cup Black A, 1500 W No Decanter 10 in — 8in 426.05 48UH48 
120V, 60 Glass ; ; i 
12-Cup Black Hz, 900W No Decanter 13 in 7 Vain 10 in 424.01 19YW89 
Cuisinart 
19YW89 6GAM9 4-Cup Black 2200, No 0895 чоюп 5ип туеп WCMO4B 6GAM9 
Single Serve Coffee Brewers то\ Дон 


The Perfect Cup. Every Time. 


Quickly brew a hot cup of coffee in a minute. 30-sec. warm up time when turned on. 
Features Auto Shutoff mode for safe operation. Accepts K-Cup® along with most portion pack coffee 
brands. Removable water reservoir. 


Min. Max. 
Brewing Brewing Mfr. Item 
Capacity Capacity Color Voltage H w L Model No. 
602 18 02 Silver 120V AC 14" 835" 11%" 15265 45КК01 
1440 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Airpot Brewers, Decanter Brewers & Coffee Urns 


NEWCO? @BUNN CRESTWARE 
Airpot and Infusion Coffee Brewers 


= NSF Certified (except leaver airpots) for a fresher cup of coffee. 48FP57 features a dump valve 

= For coffee, see page 1440 system and a water level detection system and a tank on/off 
Stainless steel units brew directly into airpots (sold sepa- switch. Bunn airpot brewers include hot water faucet and cold 
rately). Newco 48FP52 is a fresh water system and only boils brew lockout capability. SmartWAVE brewers are low-profile 
the required amount of water that is poured into the brewer, and feature an energy-saver mode. 


48FP52 


m Plumbing Brewing H Ww D Mfr. Item 

Mist im Req. Cap. Cap. (in.) (in.) (in.) Brand Model No. Shown w/Airpots, 
Pourover No 4gal  O5gph 23%; 8% 17%4 Newco Coffee AK-AP 48FP52 Sold Separately 
Automatic Electric Yes 4 gal 0.5 gph 23°%2 8% 161%; ^ Newco Coffee FC-AP 48FP57 

CWTF Airpot, Single Yes 102 oz 3.8 gph 23% 9 18 % Bunn CWTF Airpot 6DHA5 

CW Aps, Pourover No 102 oz 3.9 gph 23% 9 18 % Bunn CW Aps 6DHD4 

Axiom APS, Single Head Yes 102 oz 4.2 gph 23% 9 18 % Bunn Axiom APS 6DHA1 

Axiom APS, Dual Head Yes 102 oz 15 gph 23 ^ 16 17 94 Bunn Axiom Twin APS 6DHA2 

SmartWave Silver, Single Low Profile Yes 102 oz 3.9 gph 16% 8% 17 Bunn WAVE15S-APS — 6DHA3 

SmartWave, Single Low Profile Yes 102 oz 3.9 gph 16% 8% 17 Bunn WAVE15-APS 60НА4 

Leaver Airpots 

Glass Lined — 22L — 16 6% 6% Crestware APL22G 19H509 

Stainless Steel Lined = 2.2L = 15 6% 6% Crestware APL22S 19H510 

Glass Lined = 2.51 -- 18 6% 6% Crestware APL25G 19H512 

Stainless Steel Lined = 2.51 -- 15 6% 6% Crestware APL25S 19H513 

Glass Lined = 3L = 17 6% 6% Crestware APL30G 19H514 

Stainless Steel Lined = 3L — 164 6% 6% Crestware APL30S 19H515 

Accessories 

Replacement Lid For Use With Crestware Airpots Crestware 19H516 

Insulated Server - 77 oz. Newco Coffee 48FP60 

Airpot Serving Rack Newco Coffee 48FP61 19H509 


NEWCO?) Q@BUNN CRESTWARE 
Decanter-Style Coffee Brewers 


= NSF Certified Automatic Electric Coffee Brewers—Use dump valve solenoid operation for accurate brew 
= UL Listed volumes and brew temperatures. Standard ready light, pulse water inlet, gravity fed water 

= 120V, 15A faucet, and auto-arm with a smart multi-server base design. Plumbing required. 

= Stainless steel 

= Carafes not included 

= For coffee, see page 1440 


Pourover Coffee Brewers—Have a traditional displacement hot water tank system, a ready 
light for optimum brewing temperature, and a master On/Off power switch. 


BEN 


Warming Plumbing H w D Mfr. Item = 
Stations Cap. Brewing Cap. Watts Req. (in.) (in.) (in.) Model Brand No. с 78 
Automatic Electric Coffee Brewers A А8ЕВБІ 
3 4 gal 0.5 gph 120V, 15 A, 1500 W Yes 162% 15 3964 171% FC-3 Newco Coffee 48ҒР56 ж 
3 4 gal 0.5 gph 120V, 15 A, 1500 W Yes 18% 8% 21 FCS-3 Newco Coffee 48ҒР55 
3 64 oz 3.9 gph 120V, 15 A, 1500 W Yes 17 16% 17% CWTF 15 - 3L Bunn 6DHCO 
3 64 07 3.9 gph 120V, 15 A, 1500 W Yes 19 8% 17% CWTF 15-3 Випп 60НА9 
Pourover Coffee Brewers 
2 4 gal 0.5 gph 120V, 15 A, 1500 W No 18% 8% 16 1242 AK-2 Newco Coffee — 48FP50 
2 4 gal 0.5 gph 120V, 15 A, 1500 W No 18% 8% 161% АК-2А5 Newco Coffee 48ҒР5З ” 
2 64 02 3.9 gph 120V, 15 A, 1575 W No 26% 15% 8 VPR Bunn 6DHD1 
3 4 gal 0.5 gph 120V, 15 A, 1500 W No 16 2952 15% 161% AK-3 Newco Coffee _ 48FP51 
3 4 gal 0.5 gph 120V, 15 A, 1500 W No 162% 15% 161% АК-ЗА5 Newco Coffee 48ҒР54 * 
3 64 oz 3.9 gph 120V, 15 A, 1660 W No 19% 23 % 8 ҮР5 Bunn 6DHD2 
W Item 
Description H (in.) Dia. Brand No. 

Warmer 

2 Station Warmer, 120V, 200W 3 VW in 14in — Newco Coffee 48FP65 

Replacement Decanters 

64-0z - Black 7 in7 614 634 in Crestware 19H527 19H528 

64-07 - Orange Тіп? 6% 654 in Crestware 19H528 
*Automatic warmer shutdown. 

V н = 
oor CAMBRO 5 "m 
Coffee Urns | ЕТ 
Automatic Drip—BUNN urns feature Percolating—Coffee Pro Insulated—Cambro versatile servers can | ы ( 
large water tank and half-batch option. includes a permanent filter be used for both hot and cold beverages. 1 E 
Draw off hot water during brewing cycle basket and locking safety lid Feature dripproof recessed spigot. Servers s 
without affecting coffee quality. with carrying handles. can be stacked for easy storage. xx 

Mfr. Item lin 

Description Material Cap. Brewing Cap. WxHxD Brand Model No. — = 
Automatic Drip 

Twin Stainless Steel 20 gal 16.3 gph 34 V^ in x 32 % in x 21 in Bunn U3 6DHC2 

Percolating 

Single Stainless Steel — 50 °C 12" WX 12"H Coffee Pro CP50 51VN86 Еш 

Mfr. Item 
Description Material Cap. WxHxD Color Brand Model No. 

Insulated 

Single Polyethylene 2% gal. 16%" x 9" x 18%" Black Cambro EA250LCD 4UJL5 

Single Polyethylene 2% gal. 1612" x 9" x 18%" Dark Brown Cambro EA250LCD 4UJL6 

Single Polyethylene 4% gal. 16%" x 9" x 2414" Black Cambro EA500LCD 4UJL7 

Single Polyethylene 4% gal. 16/” x 9" x 24" Dark Brown Cambro EA500LCD 4UJL8 51VN86 4UJL7 
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Sweeteners, Creamers & Snack Foods 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


| 
44NX60 


1ВЕ29 4HDX5 
БҮТ 
INTE 
Ww 
647L14 Of 23MJ47 
SUGAR 
23MJ48 Ў 
о 12M203 4FCC6 
NON-DAIRY 
CREAMER 
23MJ49 


12M199 


а 


Sweeteners and Creamers 


Item Pkg. 
Description Size Brand No. Qty. 
Sweeteners 
Aspartame Artificial Sweetener 0.035 oz Equal 1BEZ9 500 
Saccharin Artificial Sweetener dg Sweet N Low 4HDX5 1600 
Sugar Canister 20 oz Office Snax 44NX60 24 
Sugar Packet 0.2007 Sugar Іп The Raw 647114 400 
Sugar Packet 2.8g Office Snax 23MJ48 1200 
Powder Creamers 
Non-Dairy Creamer Canister 12 02 Office Snax 23MJ47 24 
Non-Dairy Creamer Packets 2.2g Office Snax 23MJ49 800 
Powder Coffee Creamer French Vanilla 15 02 Coffee Mate 12М203 12 
Liquid Creamers 
Individual Liquid Coffee 
Creamer French Vanilla 0.38 oz Coffee Mate 4FCC6 200 
Bub nM А 0.38 oz Coffee Mate 1BEZ8 200 
Liquid Coffee Creamer French Vanilla 1.5L Coffee Mate 267137 2 
Liquid Coffee Creamer Hazelnut 0.38 oz Coffee Mate 12M202 200 
Liquid Coffee Creamer Original 15L Coffee Mate 12M199 2 
38ED28 38ED59 
Crackers 
Item Pkg. 
Description Size Brand No. Qty. 
Keebler Sandwich Club and Cheddar Crackers 1.8 02 Keebler 38ED26 12 
Keebler Sandwich Cheese and Peanut Butter Crackers 1.8 02 Keebler 38Е027 12 
Keebler Sandwich Crackers - Peanut Butter 1.8 02 Keebler — 38ED28 12 
Sunshine Cheez-It Crackers White Cheddar 1.5 02 Cheezt —38ED25 8 
Sunshine Cheez-It Crackers 48 oz Cheez-lt 38ED59 1 
Sunshine Cheez-It Crackers 1.5 02 Cheezt 38ED24 8 
Sunshine Cheez-It Crackers 1.5 02 Cheez-lt — 38ED57 45 
Sunshine Cheez-It Crackers Reduced Fat 1.5 02 Cheez-l| 38ED23 60 
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Snacks 
Item Pkg. 
Description Size Brand No. Qty. 
Candy 
В 210 Office Snax 23MJ54 12 
All Tyme Mix Candy 101b Office Snax — 40TU78 1 
210 Office Ѕпах 23MJ55 12 
Soft and Chewy Candy 101b Office Snax 40TU76 1 
Fancy Mix Candy 210 Office Snax 23MJ56 12 
Tootsie Rolls 2802 Office Snax 23MJ57 9 
Suckers 220 pcs. Office Snax 23MJ60 4 
1440 pcs. Office Snax 23MJ59 1 
Sugar Free Assorted Fruit Candy 160 pcs. Office Snax 23MJ61 12 
Hard Candy 10 Ib Office Snax 484P89 1 
Jelly Beans 0.35 02 Jelly Belly 484P90 300 
Snacks 
Peanut Butter Pretzels 44 02 Office Snax 23MJ53 6 
Graham Cracker Pretzels 32 02 Office Snax 20VG50 6 
Peppermints 
Peppermint Puffs 10 Ib Office Snax 484P88 1 


ОЕ 
Dog Treats ч 


Ingredients: wheat flour, meat and bone meal, ground corn, soybean meal, 
poultry fat and salt. 


Item 
Description Flavor Size No. 
Doggie Biscuits Assorted 10 Ib 23MJ63 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Snack Foods 


38ED55 ANIMAL 
\ CRACKERS 


38ED71 


Description Size Brand 
Austin(R) Zoo Animal Crackers 202 Austin 
Austin(R) Zoo Animal Crackers 202 Austin 


Grandma's(R) Mini Vanilla Crème 


Sandwich Cookies - Vanilla 3.71 oz Grandma's 38ED71 24 


Snack Bars кїр 77222 


Item Pkg. 
Description Flavor Size No. Qty. 38ED61 
Kind 
KIND Plus Nutrition Boost Bar Cranberry Almond 1402 38ED61 12 


plus Antioxidants 
Pomegranate Blueberry 
Pistachio Plus Antioxidants 
" Chocolate Cherry Cashew 
KIND Plus Nutrition Boost Bar Plus Де ү 1.44oz 38Е063 12 
Peanut Butter Dark 
Chocolate Plus Protein 


KIND Plus Nutrition Boost Bar 1.40z 38ED62 12 


KIND Plus Nutrition Boost Bar 1.40z 38ED64 12 


KIND Fruit and Nut Bar Fruit and Nut Delight 1407  38ED65 12 
KIND Fruit and Nut Bar Almond, Coconut 1.40z 38Е066 12 
KIND Nuts and Spices Bar Madagascar Vanilla Almond — 1.40z 38Е067 12 


Dark Chocolate Nuts 


KIND Nuts and Spices Bar 1.40z 38ED68 12 


with Sea Salt 
Special K 
Kellogg's(R) Special 
K(R) Protein Meal Bar Strawberry 15902 38ED33 8 


Kellogg's(R) Special K(R) 
Protein Meal Bars 

Nutrigrain 
Kellogg s(R) Nutri- " 
Grain(R) Cereal Bars Apple Cinnamon 1.30z 38ED41 16 
Kellogg's(R) Nutri- 


Chocolate, Peanut Butter 1.5902  38ED34 8 


Grain(R) Cereal Bars Blueberry 1302  38ED42 16 

Gram) R) Nutt Raspberry 1307 38Е043 16 

Kellogg's(R) Nutri- 

саат) ereal Bars Strawberry 1302  38ED44 16 38ED41 


38ED30 


38ED49 


Cereal and Cereal Treats 74” (9 


Item Pkg. 
Description Size No. Qty. 
Cereal 
Froot Loops, Kellogg's 1.5 02 38ED19 6 
Frosted Flakes, Kellogg's 2.1 о2 38ED21 6 
Raisin Bran, Kellogg's 2.8 02 38Е022 6 
38ED21 Frosted Mini Wheats, Kellogg's 2.5 02 38ED49 6 
Real Medleys Oatmeal Apple Walnut, Quaker 2.64 02 38EE14 12 
Cereal Treats 
Rice Krispies Treats, Kellogg's 1.3 02 38ED30 20 
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Microwave Ovens 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


24T745 


Countertop Microwave Ovens 


= 1 touch settings 
= Without convection cooking 
= 120V 


Commercial—Compact units feature automatic 
cook options that allow 1-touch cooking. Feature 


Cooking Oven 
Wattage Capacity Appliance Color 
Commercial, Without Turntable 
Stainless Steel 
1,000 W ОЗШЕ Stainless Steel 
1,200 W 0.75cuft X Stainless Steel 
Consumer, With Turntable 
Black 
900W 0.9 cu ft White 
Black 
Stainless Steel 
1,000 W 1.1 cu ft 
White 
White 
Black 
1,100 W 1.6 cu ft Stainless Steel 
White 
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Heating Time Guide recommends times 
for heating a variety of popular foods 


Dependable 6-Minute Electronic 
Dial Timer is clearly marked in 10, 
\ 4— 15 and 30-second increments 


6T392 


40GR47 24T746 


40GR49 


rmana 


31EV60 


31EV59 


SHARP FRIGIDAIRE 


Consumer—Cost-effective units are ideal for home 
use including several minutes a day of run time. 
Include turn table to help eliminate hot spots and 
cook or defrost food more evenly. UL Listed. 


extremely durable hinges and handles that are suit- 
able for high-volume use. Stainless steel interior 

is designed without a turntable to promote even 
cooking and allow for easy cleaning. Commercial UL 
Listed (E44459). C-UL Listed. NSF Certified. Meet 


FCC and DHHS standards. 
Power Outside Outside Outside Mfr. Item 
Features Levels w H D Brand Model No. 
10 Memory Presets, Compact Design, Digital Display 11 20 1^ in 12 іп 16 in Sharp R21LTF 61038 
10 Memory Presets, Compact Design, Dial Timer 1 20 “іп 12 Yin 16 in Sharp R21LCFS 67392 
10 Memory Presets (100 Total), Compact А i i 
Design, Defrost Setting 11 17 Yin 13 % іп 20 Yin Sharp RCD1200M 4GVY6 
— — 19 біп 11 ^c in 14 Yin — 21HE87 21НЕ87 
8146 in H x 13% in W x 14% in D, Turntable System — 19 Vea in 11 Ye in 14 Yin — 21HE86 21НЕ86 
Counter Top, Painting Cavity 9 21 Жіп 11 1316 in 16 1⁄6 іп — 400847 406847 
30-sec Plus Cook Button, 4-Digit, 5 Automatic А А i 
Cook Menus, Fasy-to-Read LED 10 20 іп 12in 15in Sharp R331ZS 247746 
30-sec Plus Cook Button, 4-Digit, 5 Automatic А А i 
Cook Menus, Easy-to-Read LED 10 20 ^ in 12in 15in Sharp SMC1131CW 247745 
Painting Cavity — 21 іп 11 1316 іп 16 Me in — 40GR49 406849 
Melt and Soften Easy-Set Start 10 21% in 12 7% іп 18 іп Frigidaire — FFMO1611LB 31EV60 
Melt and Soften Easy-Set Start 10 2154 in 12 іп 18 1^ in Frigidaire _ FFMO1611LS 31EV58 
Melt and Soften Easy-Set Start 10 2154 in 12 іп 18 1^ in Frigidaire _ FFMO1611LW 31EV59 
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| ziploc 


32GM81 


tee 


STORAGE 


32GM84 


FREEZER 


2 GALLON 


32GM86 


Zip Seal Reclosable Bags p 


Reclosable single zip-seal poly bags are reinforced to help prevent splitting 
when bags are opened or filled. These bags can be opened and closed quickly. 


Item Pkg. 
= Thickness | d losure Type Мо... 
mil у" ip S 326 


1.12 mil = 


5 


46AD35 


46AD34 


m 


INTERNATIONAL 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Breakroom & Coffee Supplies 


46AD33 


46AD39 


Sugar and Coffee Dispensers 


i Item 
tomi Holds Includes WxDxH No. 
_ “Black/Chrome —- туз, _4бА035_ 
.Red/Chrome 602 Y Тѕрп, 1⁄4 Tspn, Tspn Measuring Stop ув 534, jn  46AD33 | 
= Silver/Chrome 46AD34 
2.6 mil =a = 
Coffee Dispenser. EE ne | 
Black/Chrome 80z Coaster 4 ү ЖБ БУ 46А039 


Coffee Filters 


Sturdy basket-shaped coffee filters hold coffee grounds and allow coffee to flow through. 


Coffee Base Flat/To 
i ize Diameter Diameter 


BUNN 


Item Pkg. 
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Breakroom Furniture & Water Bottles 


30XNO2 


30XM84 


B. 


30XM92 


. : 
Kitchen Organizers INTERNATIONAL 


Help organize your kitchen or breakroom counterspace, cabinets, and drawers 
with these innovative storage solutions. 


Mfr. Item 
Description H w L Finish Model No. 
Cutlery Trays 
1 Compartment 2in 3in 6in Powder Coated ^ KCH-02158 30ХМ09 
1 Compartment 2in 3in 9 in Powder Coated КСН-02159 30ХМ10 
1 Compartment 2in 3in 12in Powder Coated — KCH-02160 30ХМ11 
1 Compartment 2in 6 in 9 in Powder Coated КОН-02161 30ХМ12 
1Compartment 9%in — 6Y^in 12%in Powder Coated КСН-02156 30ХМ07 
3 Compartment 2in 11їп 16 in Powder Coated ^ KCH-02157 30ХМ05 
5 Compartment 2in 9'4in  12'4in Powder Coated KCH-02154 30ХМ03 
6 Compartment 2in 11 Жіп 16 іп Powder Coated ^ KCH-02162 30ХМ04 
ary ey 2in 20%in 16%in PowderCoated ^ KCH-02163 ЗОХМО6 
Kitchen Cabinet Racks & Organizers 
Cabinet Organizer, 19 yin 47 Yin  1134in Chrome SHF-03525 — 30XN02 
Cabinet Organizer, 44 in 17% 14%in Соте SHF-01867  30XNO1 
Organizer Rack 8 in 9%in 15%іп PE Coating KCH-01869 30ХМ92 
Paper Towel ] ' ] = 7 
Dispenser 64? 6/2 14 КСН-01077 30ХМ84 
Shelf Organizer 6 2964 іп біп 14 9/6 in PE Coating KCH-04370 30ХМ99 
| Se | 
| = 
48PD66 48PD68 48PD79 
contigo’ 
Item 
_ _ ~ Description Cap. Color No. 
Water Bottle - Plastic 
Jackson 
Features Carry Loop, Flip Top 24 07 Smoke/Gray 48PD66 
Shake & Go Fit 
Features No Mess Mixing, Easy Cleaning, Rounded 28 02 Blue 48PD68 
Bottom, Weighted Shaker Ball, Carry Handle Black 48PD69 
Insulated Mug - Stainless Steel 
AUTOSEAL West Loop 
Features AutoSeal Lid, 16 02 Black 48PD75 
Keeps drinks hot for up to 7 hours Stainless Steel 48PD74 
and cold for up to 18 hours 24 02 2111855 oleg 48PD79 
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Scan. Order. Done. 
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22ҮК05 


22YK01 


22YJ98 


22YK14 


22YJ99 pu 
Café and Bistro Tables Iceberg 


Contemporary, sleek tables and chairs invite people to come together whether 
it's for a quick meeting or spontaneous break with coworkers. Tables feature 
melamine top and underside seal help prevent moisture absorption with T-mold 
edge. Sturdy, all steel powder-coated silver base with adjustable feet help with 
uneven flooring. Chairs are ergonomically designed for comfort. Feature seat 
pan and back for extra support and ease of getting in and out of chair. Easy- 
to-clean and dent-and-scratch resistant. Powder-coated steel tube frame with 
nonmarring feet. 15-yr. limited manufacturer's warranty. 


GRAPHITE 
WALNUT GRAY GRANITE 
Item Item Item 
Description H No. No. No. 
Cafe Tables 
36" x 36 in Square 30 in | 22YK01 22YK02 22YK03 
.36 in Round 30 in 22YK05 22YK04 22YK06 
Bistro Tables 
36' x 36 in Square 42in | 22YK08 22YK07 | 22YK09 
36 in Round 42in 22YK12 22YK13 22YK14 
Back/Seat Item Pkg. 
Description Color H No. Qty. 
Cafe Chair 
19" Depth Graphite 32" 22YJ98 2 
Bistro Stool 52 
22" Depth Graphite 44" 22YJ99 1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Meal Delivery & Kitchen Utility Carts 


Meal Delivery Carts (raxesipe DINEX. CAMBRO 


= See Grainger.com for Total Quiet Stainless Steel Aluminum Carts— Polyethylene lene Carts—Feature foam 


more delivery carts Carts—Offer you a design with — 2NKJ6 has vertical insulation, door gaskets, hinges, and 
Carts are easy to clean notable sound dampening where push handles for easy latches. Molded-in handle on back. 
and will not rust, dent, quiet is a needed commodity. maneuvering. 2MGH3 has a removable cutting board 
crack, chip or break. Hold Constructed of 14-да. stainless = Door folds out 270° top. 2MGG8 includes hardware secu- 
hot or cold foods. Steel. = Corner bumpers rity package. Trays not included. 
= 250-Ib. load capacity = Shipped assembled 
= 2 rigid, 2 swivel casters with 6" casters 
No. of Tray Item 
External Dim. W x D x H Compart. Tray Size Cap. Color Caster Type Brand No. 
Stainless Steel Carts 
174 x 25% x 46%" 1 14 x 18, 15 x 20, 16 x 22 6/1 Silver (4) Swivel Lakeside _ 2NKH8 
Total Quiet Carts - 1 Tray/Shelf 
27 195» in x 25 *V&a in x 45 Vie in 1 12 in x 19 in, 12 in x 20 in, 6 Stainless Steel » | Carlisle Dinex  40XC24 
27 о пх 25 У іпх 55 Wein 1 12 X221 AZINxZ tin. в Stainless Steal 7 Rigid, 2 Swivel Cutie Dinex 40ХС12 
Total Quiet Carts - 2 Trays/Shelf 
12 in x 19 in, 12 in x 20 in, | Жыға 
36 742 in X 31 “Ям in X 39 5064 in 1 5 nxa n He їх18 in, 10 Stainless Steel Е | Carlisle Оіпех 40ХА94 
1 121пх19їп, 12inx20in, 10 Stainless Steel 2 Rigid, 2 Swivel  -Garlisle Dinex 40XC07 * 
8 ; А 1 12 in x 22 in, 13 in x 21 in, 12 Stainless Steel Carlisle Dinex  40XC02 
36 z nx 31 “Yor In x 50.964 in 1 14inxi8in 15inx20in ^ 14 Stainless Steel Carlisle Dinex  40XC20 
Aluminum Carts 
2494 x 32% x 607" 1 14x 18 20/1 Silver ; Lakeside — 2NKJ4 
26% x 3434 x 60% 1 15 X20 20/1 Siver (2) Swivel, (2) Wheels — Takeside  2NKJ6 
Polyethylene Carts 
28 x 3615 x 587" 2 14x18 16/8 ^ Granite Gray Cambro 4UJP4 
30% x 39% x 58%" 2 15 x 20 16/8 Granite Gray 2 Swivel (With Cambro 4UJP3 
48V» x 321^ x 44" 2 14x18 20/10 Granite Gray Brake) ДУЛ Cambro 4UJP2 
55% x 38 x 49i" 2 15x20 20/10 Blue d Cambro 4UJN8 
2 20/10 Granite Gray Cambro 4UJN9 
For Trays & Sheet Pans 
"mem . 2 Swivel (1 With 
217 x 32" x 37V? 1 7 Brown Brake), 2 Fixed Cambro 2MGH3 
2 18x26 24 Brown (1) Swivel, (1) Swivel сатро  2М606 
21V x 33 x 6394" wih Bral T d 
Wivel I 
2 24 Brown Brake), 2 Fixed Cambro 2MGG8 2MGH3 


* Pass-through style. 


Ergonomic 
б Handles Commercial Products 
“= Ко И сипа” | Kitchen Utility Carts 
Handles a 2 raised handles 


a 4 swivel casters 
a Shipped unassembled 


Utility carts are lighter than metal shelf and utility 


LAKESIDE carts and can resist dents, corrosion, and water 
" damage. Carts are used to organize, transport, and 
Stainless store items in a wide range of settings, including 
Steel Kitchen offices, schools, mail rooms, medical facilities, 
SES loading docks, warehouses, and stock rooms. 38EWO9 
Utility Carts Distance 7 
В " А No.of Load Between helf Item 
300-Ib. Load Capacity—22-ga. 20VF46 has 5" casters. Horizontal Shelves Capacity Overall LxWxH Shelf ЕШ Shelves Color Brand No. 
А 1^" сүү 3 0200-0 34x19 x38 2898" х 179° 1197 Platinum Rubbermaid 9DIT3 
2. апа 20-ga. legs. 372" swivel | square tube handle. 2 20b 84x19 x38) 29 x2) — T1 Black Rubbermaid AKAD 
. " 3 2654Һ 24V x 16%" x36 24 x16 13 ray — 38EW09 
К 700-Ib. Load Capacity—18-ga. 3 30048  4lx20x38  — 40x20 11v Black Rubbermaid 40832 
450-Ib. Load Capacity—20-ga. shelves are stain and rust-resistant. 3 _ 300-0  41'x20'x38' 40" x 20" 1192" Gray Rubbermaid 4М025 
4 300408  4i'x20 x51 — 29W'x20 119 Black Rubbermaid 4ҮХ44 


shelves with 1" lip height, and 150-Ib. — Include ergonomic handles. Two 5" 
load capacity per shelf. Four 4" swivel swivel and two 8" rigid casters. 


casters, 2 with brake. NSF Certified. 1000-Ib. Load Capacity—11- and 


500-Ib. Load Capacity—20-ga. 14-ga. shelves. Two 5" swivel and two 
shelves. 4" swivel casters, except 8" rigid casters. NSF Certified. 
Dist. 
No. of Shelf Shelf Overall Overall Overall Between Item NIS 


Shelves Length Width Length Width Height Shelves Brand No. 
300-Ib. Load au Capaetty 
біп 


18 % in 18%in 16%in 30%in 10%in Lakeside 20VF43 
ИЕ de Mon ur Wnt rin З E 
in In 4 in ЗІП ІП 4^|n Lakeside Ы 
450.8. Load Capacity ` ' [3LAKESIDE 3 
- z T in 18¥%in 35in 21 in 36in 10 %in — 352W26 T d GI Di А C rt 
500-Ib. Loa apaci 
us їп 27%іп 16%in  32in  11Y2in Lakeside 20/Ғ44 ray an ass Ispensing a S 
3 m п Bin gin зат. 11 п Lakeside ЭШ Adjustable dispensing levels. Platform base stores trays or racks. Perimeter 
700-Ib. Load Capacity B bumpers protect walls and furniture. 4 swivel casters, 2 with brake. NSF Certified. 
2 27 in 18іп 32%in 19%in 35%in  19in Lakeside  20VF47 
- 27in 18іп 35%in 18%іп 46%їп 18 іп Lakeside  2XJH4 * Overall Overall Overall Tray -— Item 
3 = 28 in 18іп  35%in 18 віп 46%in 10іп Lakeside 2XJH5 * Tra L(in) | W(in.) Н(іп.) Сар. (Ib.) Tray Size (in.) No. 
к oad, Capaci EET 46 Ain 18 %in Lakeside 2XJH8 * Tray Dispenser Сай 194 2494 36% 150 14х18,15х20 2М/76 
42in 24іп 48іп 2534in 37%in  21in Lakeside  2XJJ3 Cantilever Dispenser 
* Ergonomic handles. Tray Dispenser Cart 31% 23% 36% = 20 x 20 2NKA3 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Dishwashers & Accessories 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


14U212 


14U220 


CRESTWARE 
Bus Tubs 


= NSF Certified 

"22/1 

Stackable, handled kitchen bus tubs are constructed from durable 
polyethylene. Feature ribbed interior surface. 


H6051 


P CHOOSE: Item 
L w H Color No. 
Bus Tubs 
; 1534 in 5in Black, Brown, Gray, White H6051 
1 › Я A 
225m дй Black 
25 Yin ; 7in Brown, White H6052 
20 1^ in Tov Gray 
Bus Tub Lids 
22 Vb in 15 % in lin Black, Brown, Gray, White H6053 
41G577 


19H523 
(Flatware & Cylinders 
not included) 


41G578 
CREST WARE ў 
= - 19H524 
Flatware Cylinders 
For use with most flatware washing systems. 
Item 
Description Material H w No. 
Silverware Cylinder Pol 5.25in 4 Yin 410577 
Silverware Cylinder Stainless Steel 5. in 4/%іп 416578 


Flatware Dispenser, 4 Hole Stainless Steel 8in 10іп 19Н523 
Flatware Dispenser, 6 Hole Stainless Steel 8in 15in 19Н524 


1448 GRAINGER. 


TIANI 


Find even MORE on Grainger.com® 


6 Insinger Ф 
Dishwashers 


Sign-off on unit dimensions is 
required before order can be 
fulfilled. 


Commercial Conveyor— 
Automatic, rack-type 
dishwashers have recirculat- 
ing wash and freshwater final 
rinse cycles. All except 14U212 
include a prewash cycle. 


14U212, 14U216, and 14U217 
are single-tank models featur- 
ing telescoping insulated doors 
and can clean up to 5825 
dishes per hour. 


14U220 and 14U221 are 
double-tank models with 
inspection doors and low-water 
protection and can clean up to 


6925 dishes per hour. 
Racks 
per — Water Item 
Includes Hour Used Direction Н w D No. 

Commercial Conveyor - Rinse Temp: 180 ° 
Built-In Booster 233 0.63 gal  R-L 67 іп 44in 31 74 іп 140212 
Built-In Booster 233 0.63 gal  R-L 67%іп 66in 31⁄4in 140216 
Built-In Booster 233 0.6301 L-R — 67*sin 66in 31 Жіп 140217 
Power Rinse 277 0.52gal ВІ 67%in 86in 31'4in 140220 
Power Rinse 277 0.52gal L-R 67%іп 86in 31'4in 140221 


VOLLRATH’ 
C 


CAMBRO 
Dishwasher Racks 


Cup and Glass Racks—Hold most stan- 
dard-size cups and glasses. 


Flatware Racks—Gray color, except 4NCY7 
and 4NCY6 are light green. 


Dishwasher Rack Accessories—4UJK9 
features 4 swivel casters and a 350-Ib. load 


Peg and Base Racks—Provide efficient 
washing, and a safe and sanitary transport 


and storage system. Keep products clean and capacity. 
eliminate the need for rewashing. 
Overall Max. Glass Max. Glass Item Pkg. 
No. of Compart. H (in. ia. (in. Height (in. Brand No. (іу. 
20 5.5in 4.3125 in 4.125 in Vollrath ^— 4NCZ2 1 
Closed Glass Rack Systems — — — — — — č lll 
16 8.875 in 4.375 in 6.875 in Cambro 4UJH9 3 
16 10.5 in 4.375 in 8.5 іп Cambro  4UJJ2 2 
25 5.625 in 35in 3.625 in Cambro  4UJJ3 5 
25 1.25 in 3.4444 in 6.125 in Cambro 4045 4 
25 8.875 іп 3.4444 іп 7.75 іп Cambro АМЛ 3 
25 10.5 in 3.4444 in 8.5 in Cambro 40/8 2 
Inside Outside 
Rack Rack Peg 
Overall Height Height Height Item Pkg. 
Description H (in.) (in.) (in.) (in.) Brand No. Qty. 
Peg Racks 
19 % in" x 19 % in" Peg Rack, Full Size 3.25in Зуі 4in 4in Cambro | 4UJJ9 6 
19 94 in" x 19 % in" Peg Rack, Full Size 325in Зуі 4in 4in Cambro 4UJK1 6 
19 % in" x 19 Жіп" Peg Rack, Full Size 325in 2%іп 3.25in 2%sin Vollrath —4NCY8 1 
1934 in" x 19 34 in" Open End Rack, Full Size 3.25іп З Yin 4in 4in Cambro 4UJK2 6 
Base Rack 
19 % іп" x 19 34 in" Base Rack 4in 3% in 4in = Cambro  4UJK6 6 
Flatware Racks 
Flatware Rack, Full Size 2.625in 2%іп 4in — Cambro —4UJK7 6 
8 Comp. Flatware Rack w/ Handle, Half Size — 475in — 494in — 7.25in — Cambro 4UJK8 6 
8 Comp. Flatware Rack w/ Handle, Half Size — 13.5in 4 “in = = Vollrath 4NCY7 1 
8 Сатр. Flatware Rack w 725in 4и — — Vollrath  4NCYG 1 
Overall Overall Overall Нет Pkg. 
Description Length (in.) W (in.) H (in.) Brand No. Qty. 
Dishwasher Rack Accessories 
Dish Rack Dolly 21 96 in 2135 in 8in Cambro | 4UJK9 1 
Rack Cover 19 % in 19 % in 0.9375 in Cambro 4UJK3 1 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Holding & Transport Carts 


Aluminum Food 
Service Racks 


= Four 5" swivel casters 

Half and full bun racks hold 
13" x 18", 14" x 18", and 18" 
X 26" pans. 6THZ7 and 6THZ6 
hold 15" x 20" trays only. For 
additional food service storage 
shelving and dunnage racks, 


please visit Grainger.com. 
Load 
. .. Description Capacity No. of Slots H 
End Loading Racks A 
А 50016 6 38 іп 
Ve-Size Bun Рап 500 Ib 10 38 in 
Ye-Size Bun 500 Ib 6 38 in 
_ Pan, SS Top 500 Ib 10 238 in 
700 Ib 10 69 % in 
4 100 Ib 12 69 % in 
Full-Size Bun Pan 700 Ib 15 69 34 in 
_ 700 Ib 272 69 %in 
_ Tray Е 500 Ib 12 69 in 
Poly Box Storage 700 Ib 8 70 іп 
Steam Table Pan _ 500 Ib 20 69 in 
Side Loading Racks 5 
700 Ib 12 69%in 
Full-Size Bun Pan 700 Ib 15 69 4 in 
- 700 970 бойіп 
Tray i 500 Ib 24 69 in 
Enclosed Rack 
. Full-Size Pan - 700 Ib 40 68 in 
_Knock-Down Racks - PS З Те 
500 Ib 12 69 in 
Full-Size Bun Pan 500 Ib 20 69 in 
Р i 500 Ib 30 69 in 
Welded Racks XM x: Ts 
500 Ib 12 69 in 
Full-Size Bun Pan 500 Ib 20 69 in 
ЕБЕ 50016 30 69 in 
_Oval Tray Racks 
700 lb 9 63 94 in 
Banquet 700 Ib 10 69 % in 
20 — T700lb 10 69 іп 
Z-Type Nesting Racks | — E zs di 
Pan 700 Ib 20 69 % in 
| 700 Ib 30 69 34 in 
21XY12 
ALECO 


Rack and Pan Covers 


Safely cover and protect food products. 
Use Rack Covers on portable and fixed 
racks. Rack not included. 


___ Description Color L wW 
PVC Royal Blue  64in 23іп 
PVC “Clear G4in 23іп 

. Nylon Reinforced PVC Off White — 64in — 23in 
. High-Density Polyethylene Clear 80in80' 29 in 
Low Density Polyethylene, 
Without Ties, Bag Clear 72in72" 31in 
Opens to 53" | _ 
High Density Polyethylene, Clear В0іп80° 52in 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


20 ¥ in’ 
20% ink 
20 Yin" 
20 V2 in" 
20 ^ іп" 
20 ^ im 
20 ^ in" 
20 Ye in” 
18 in" 
20 іп" 
16 шіп" 


28 Vein" 
28 Yin" 
28 0 іп" 
23 Vain" 


21 in" 


206 im 
20 Vain" 
20 Vain’ 


20 i im 
20 іп! 
20 in" 


24 Vein" 
24 Yin" 
E NA 


20 іп" 
20 im 


Мет Pkg. 

Thickness Brand Мо. бу. 
12mil Аюсо 21ХҮ13 1 
15mil Аесо 21ХҮ12 1 
20mil Аесо  21XY14 1 
0.59 mil Tough Guy 3XVY4 50 

075mi — 3CUA6 100 
0.5 mil — 3CUAS 50 


26 im 
26 in’ 
26 in" 
26 іп" 


20% in" 
20 Vo in" 
20 ^ in" 
20 ^in 


21 in" 
26 in" 


22 Vo in" 


28 Y^ in" 
28 Va int 
28 Үгіт” 
30 ^ іп" 


27 9A in" 


20 vi 
20 V i 


20 Vo in 
20 % in" 
20 V in" 
20 Vin" 


27 int 
27 in" 


26 Yo in" 


20 Y in" 
2094 im 


= CRES COR. 


Aluminum 
Corrugated and 
Angle Food 


Service Racks 


= Shipped fully assembled 
= 5" nonmarking swivel 
casters (2 locking) 
Racks hold 18" x 26" pans. 
5EMK9 also holds 14" 
x 18" trays. 5EMLO is a 
roll-in refrigerator rack with 
universal angles for various 
Size pans. 


> 


“еее адат 


Description Load Сар. No. of Slots _ 
ugated Rack 1,000 Ib 39 
_Angle Ledge Rack _ 1,000 Ib 20 
Universal Angle Rack 1,000 Ib 12 
Universal Angle Rack 1,000 Ib 13 
Non-Insulated Transport 
_ Storage Cabinet ыны ш ee 
2XJL5 
LAKESIDE 
= Shipped fully assembled 
= Nonmarking polyurethane wheels 
Tray capacity doubles when half-size 
trays are used. 
Load No. of Item 
Capacity — Slots PanSize | Н. Ww D No. 
300 Ib 16 18x 13 in, 18 x 26 58 біп  21in  29/4in 2ХЛ2 
300 Ib 18 18x 13 in, 18 x 26 62 йіп іп 26%in 2ХЛ4 
300 Ib 20 18x13 in, 18 x 26 674п іп —26/4in 2ХЛ5 
300 Ib 20 18x 13 in, 18 x 26 670іп  21in 27Иіп 2ХЛ1 
400 Ib 20 18 x 13 in, 18 x 26 68 “іп  21in 29%in 2ХЛЗ 


4PLV4 


Rubbermaid 


Plastic/Steel Food 
Service Carts 


= Shipped unassembled 
= 5" nonmarking swivel 
casters (2 locking) 


5 
L| 
L| 
' 
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L| 
L] 
. 
LI 
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a 
. 
> 
` 
^ 
` 


^4 ПЕПЕ ЕШШЕШШшшпа 


^ # # PP PPP т ese 00 00 00 00 1 
ZfFFEPPTEEBBIBBRBBRRRRAUA 


BLACK |OFF WHITE 


Item Item 
Load Cap. No. of Slots Pan Size H w D No. No. 
End-Load Racks | ore = риби БИСЕРЕ INCUN 
300 18 18x26in 68 іп 18 3а іп" 23 34 іп" | 4PLU9 — 
300 18 68 in 2334in 28%іп | 4PLV4 4PLV2 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY Scan. Order. Done. == 


Steam Table Pans, Sheet Pans & Aluminum Foil Details on page A1. 
Full-Size 
Pan 
Full-Sized Pan 
w/ Hinged 
Dome Cover 
> VOLLRATH’ 
€. 7 Chicago Metallic “ЗО (УЕЗ 
е — 
t = Sheet Pans 
p It Pk 
i oe em g. 
2. / біле Material Gauge Brand No. Qty. 
є. Stayflat Sheet Pans 
25 % in x 17 віп Aluminum 18 Chicago Metallic 38X933 1 
“ Sheet Pans - 
А Slotted - 
Морати Cover | витати хтио НТ E 
Aluminum 16 11K094 1 
- 9^inWx13inLx1inD Glazed Aluminum 16 11K095 1 
Stainless Steel Steam Anodized Aluminum 16 11K096 1 
А i А Aluminum 18 11K084 1 
Table Pans and Covers 15inWx21inLxtinD — Greed Aluminum 18 110085 1 
2 j 22 17 in Wx 25 76 ; 
Antijamming feature helps prevent pans from sticking together. inLxtinD Aluminum 1% TS 0 
Pans sit flat inside well. Covers sold separately. Aluminum 14 11К088 1 
Anodized Aluminum 14 Chi Metalli 11K091 1 
с " 6 ит с D бай. СТ 18 іп Wx13inLx1inD Aluminum 18 Chicago Metallic "419g 1 
ap. auge 0. ар: 9 ` Glazed Aluminum 18 11K087 1 
Full-Size Steam Table Pan Half-Size Heavy Duty Steam Table Pan Non Stick Aluminum 18 11K090 1 
8.3 q 2 іп 22 40002 4.34 2 Yin 20 ANDK5 Aluminum 12 iiK081 1 
144 4 in 22 амроз 670 zn 202 арке Glazed Aluminum 12 11K062 1 
| 21qt X 6in 22 АМ004 Half-Size Transport Steam Table Pan 2 Non Stick Aluminum 18 11К068 1 
Full-Size Perforated Steam Table Pan 6q 4 in 20 4NDL5 18 in Wx 26 inLx1inD Anodized Aluminum 16 11К080 1 
3.9 Тий 22___ АНБ 106 Sin 20 ee ANDES Glazed Aluminized Steel — 22 TIK0Bi 1 
83q 2%\п 22 4NDJ6 Half-Size Long Steam Table Pan Stainless Steel 22 41К082 1 
144 4in 2 ал 5-74 2 in 2 ANDES 28 Ti in x 17 іп Aluminum 20 38X935 1 
reist EXT 2и» зо NN RES: 26 x 18 in Glazed Aluminum 20 38X036 1 
ull-Size Heavy Duty Steam Table Pan Third-Size Steam Table Pan Jelly Roll Pans 
8.30 лп  —.20-  ANDKE 18 Lun 22. "ANDES 12 9 in Wx17 %inL Glazed Aluminized Steel 26 Chicago Metallic T1K086 1 
144 4in 20 4NDK3 26q 2 Win 22 ANDE9 Half Size Wire Grate 
Full-Size Transport Steam Table Pan 414 Ain 22 ANDF1 16 1 Lx 1134 W x 76 inD Aluminum = Vollrath 4RZE1 1 
144 4 in 20 4NDL1 — 61Gt 6in 22 ANDF2 Half Size Sheet Pan 
28q 8in 20 4М013 Fourth-Size Steam Table Pan 1278 in Lx 17 74 | 
Two-Thirds Size Steam Table Pan 1.84 2 іп 22 4NDF3 inWxtinD Aluminum 18 Vollrath 48206 1 
9.54 4іп 22 4NDD7 3q 4in 22 ANDF4 Full Size Wire Grate 
144 біп 2  ANDD8 2454 bin 2 ШЕ | d4inLx16%inWx%inD Stainless Steel - Volirath | 4RZD9 1 
Half-Size Steam Table Pan | Sixth-Size Steam Table Pan Full Size Sheet Pans 
4.34 2 біп 22 4NDE1 12q 2 Vin 22 ANDF6 2534 in Lx 17 4 Aluminum 18 4RZD5 1 
67q 4in 22 4NDE2 18q 4in 22 ANDF7 in Wx in D Aluminum 16 Vollrath ARZD8 1 
10q біп 22 4NDE3 27q біп 22 ANDF8 Display Pans 
Half-Size Perforated Steam Table Pan Ninth-Size Steam Table Pan 18 in W x26 in Lx 1 inD Aluminum 16 Chicago Metallic 11K111 — 1 
43q 2 іп 22 4NDJ9 0.6 q 2in 22 ANDF9 Cookie Sheets 
6.74 “іп 22 ANDKi 1414 4in 2  ANDGI 10in Wx 14 inL Glazed Aluminized Steel — 26 11K051 1 
Full-Size | Half-Size | Third-Size |Fourth-Size| Sixth-Size | Ninth-Size 13 біп /х18ілі Glazed Aluminized Steel 26 Chicago Metallic 11K054 1 
Item Item Item Item Item Item 14 in Wx 14 ^e in L Glazed Aluminized Steel 26 11K052 1 
Description No. No. No. No. No. No. Baking Sheets 
Solid Cover 4NDG2 | 4NDG6 | 4NDH2 | 4NDH6 | 4NDH9 | 4NDJ3 18in Wx26inL Perforated Aluminum 16 Chicago Metallic 11K120 1 
Solid Steam Table Cover | 4NDL8 | 4NDL9 = — = = Bakeware Sheet Pan 
Slotted Cover 4NDG3 | 4NDG7 4NDH3 4NDH7 4NDJ1 4NDJ4 25 34 in Lx 17 34e in W Aluminum 18 Carlisle 5YGX4 12 
Wire Grate 4NDG4 | 4NDG8 | 4NDH4 — — — Bagel Pans 
False Bottom 4NDG5 | 4NDG9 4NDH5 4NDH8 4NDJ2 = s Я Glazed Perforated Aluminum 14 R .. 11K118 1 
Hinged Dome Cover 4МЕ8 | — = = = — 18inWx26inL Glazed Perforated Aluminum 12 Chicago Metallic 1.149 1 
Reynolds €) 
Heavy-Duty Aluminum Foil 
p: Serrated edge cutter easily tears foil for lining pans and covering 
dishes. Helps prevent splatters, locks in flavors, keeps food moist, 
j er Bess; f and eases clean up. Withstands high heat and freezing temperatures. 
Foodservice Foil Perfect for roasting, grilling, or baking. 
• 12" x 500' Item 
Puri Corparation, (oho Rare, 1 40040 Roll Length w Std. Brand No. 
1 00 16194 00026 6 500 ft 12 in FDA Approved Reynolds 6CHG5 
500 ft 18 in FDA Approved Reynolds 6CHG6 
6CHG5 500 ft 18 in ASTM B479-95 — 16W483 
1,000 ft 18 іп FDA Approved Reynolds 6CHG4 
1450 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 


Storage Contai 


ners & Labels 


p e 4UKC3 
pecan CAMBRO t ee -— 
ommercial Products 1 н 
Food Boxes and Lids Moe 
= Dishwasher- and freezer-safe 
» Durable and stain-resistant 
Rubbermaid—Lids sold separately and shipped in carton 
quantity. 4UEH2 fits most full-size food boxes (except 4UEH3). 3652 
CLEAR CO- WHITE CLEAR CLEAR CO- WHITE CLEAR CLEAR 
POLYESTER | POLYETHYLENE | POLYCARBONATE | POLYESTER | POLYETHYLENE POLYCARBONATE| POLYCARBONATE 
Overall CONTAINERS CONTAINERS CONTAINERS LIDS LIDS Overall CONTAINERS LIDS 
Length Overall Overall | Item Pkg. Мет Pkg. Item Pkg. | Item Pkg. | ltem Pkg. Cap. Length Overall Overall Item Pkg. Шет Pkg. 
Cap.(qt) (in. W (in.) H(in.) No. Qty. | No. Qty. No. Qty. | No. Qty. No. Qty. (qt.) (іп) W(in.) H (in.) No. Qty. No. Qty. 
Rubbermaid Cambro 
8 qt 18 in 12in 3Уі | 4UEH4 1 = = = — |5М665 1 = = 2001 18in 26in 3іп! 4UKC3 6 4UKD2 6 
14 qt 18 in 12 in біп 5M664 1 |5M682 1 EZ] —  |9M665 1 5M683 1 35qt 18in  26in біп 4UKC4 6 4UKD2 6 
20 qt 18 in 12 in 9in = — |5М678 1 5M660 1 |5М665 1 5M683 1 52qt 18in 26іп 9 in 4UKC5 4 4UKD2 6 
20 qt 26 in 18in 3%in | 4UEH3 1 = = = —  |9M659 1 E = 68 qt 18in 26in  12in 4UKC6 4 4UKD2 6 
34 qt 26 in 18 in 6in 5M663 1 |5M681 1 = —  |9M659 1 5M677 1 88qt 18in  26in  15in 4UKC7 3 4UKD2 6 
50 qt 26 in 18 in 9in 5M657 1 |5M675 1 = —  |9M659 1 5M677 1 7а 12in  18in 3%in| 4UKC8 6 4UKD3 6 
66.52qt 26 in 18 in 12 in 4UEHS 1 — — == —  |9M659 1 E — 12041 12in  18in біп 4UKC9 6 4UKD3 6 
86 qt 26 in 18 in 15in | 5M658 1 |5M676 1 = —  |9M659 1 5M677 1 i9qt 12in  18in 9 in 4UKD1 6 4UKD3 6 
Colandar/Drain Tray 4UEH2 1 — — — — = — = — 
CLEAR WHITE A =r = 
POLYCARBONATE | POLYETHYLENE [. f^ “м 
CONTAINERS LIDS £ — > ©_ E 
Overall Overall Overall Item Pkg. Item Pkg. РТ r ~ 3 
Сар. (qt.) Length (in.) М (in.) H (in.) No. Qty. No. Qty. f ^ ү 
Square - Rubbermaid 4 =n » 1 “ж 
2 qt 834 in 8 % in 2 34 in 2YJ87 1 2YJ94 1 эз. anco 
4 qt 834 in 876 in 4% in 2YJ88 1 2YJ94 1 — Ж 
6 qt 834 in 87% 6 1s in 2YJ89 1 2YJ04 1 E 
7а 8 % in 8 % in 8 7⁄4 in 2YJ90 1 2YJ94 1 а ТР 
12 qt 11% in 10 “іп 73|п 2YJ91 1 2YJ95 1 — 
18 at їйїп 107i 1i'vein | 2929 1 | 2YJ5 1 CAMBRO 2YJa8 
22 qt 1154 in 10 “іп 14 "^e in 2YJ93 1 2YJ95 1 i 
CLEAR TRANSLUCENT А Ss” 
povcarsonare рое Storage Containers FITUS 
Overall Overall Overall Item Pkg. Item Pkg. = NSF Certified 
Сар. (qt.) Length (in.) W (in.) Н (in.) No. Qty. No. Qty. . . А А : 
EI - Cambro Ж "- e ЕТ 3 rn 3 Rubbermaid—Stain- and break-resistant construction. Round containers 
qt 4 in 4 in 5 in i 
Fat TWin Tain Туп 401Ү9 6 4UJZ6 6 nest when empty. 1GAH4 has a removable bail handle. 
бай 8 іп 8%іп TX in 4UJZ1 6 4UJZ7 6 = Commercial dishwasher safe 
8 qt 8 іп 8 % in 9 Vs in 4UJZ2 6 4UJZ7 6 à o 
12 at Tm ит Bun | A3 6 | AB 6 " Max. temp.: 212*F 
Ji i 55i А ы 
23 Han 3248 tann M 6 А8 6. Cambro—Ciear polycarbonate construction. Snap-on covers fit tightly. 
SEMI-CLEAR WHITE YELLOW CLEAR 
POLYPROPYLENE| POLYETHYLENE | POLYETHYLENE POLYCARBONATE TRANSLUCENT 
CONTAINERS CONTAINERS LIDS CONTAINERS POLYPROPYLENE LIDS 
i Overall Item Pkg. | Item Pkg. Item Pkg. Overall Item Pkg. Item Pkg. 
Cap. (qt.) Dia. H (in.) No. Qty. | No. Qty. No. Qty. Cap. (qt.) Dia. H (in.) No. Qty. No. Qty. 
Round - Rubbermaid Round - Cambro 
2 qt 8 ^in 4in 1GAE4 1 1GAF6 1 1GAF3 1 1qt 6 “ein 5 in 4UJZ9 12 4UKA8 12 
4qt 8 Yin 7 9A in 1GAE5 1 1GAF7 il 1GAF3 1 2 qt 8 віп 4 Yi in 4UKA1 12 4UKA9 12 
6 qt 10 in 7% in 1GAE6 1 1GAF8 1 1GAF4 1 4 qt 8 s in 8 916 in 4UKA2 12 4UKA9 12 
8 qt 10 in 10 % in 1GAE7 1 | TGAF9 1 TGAF4 1 6 qt 9 Tis in 7c in 4UKA3 12 4UKC1 12 
12 qt 13 еіп  8%in | 1GAEB 1 ТВАНІ 6 | 1GAF5 1 8 qt 9 ie in 10% in AUKA4 12 AUKCI 12 
18 qt 13 Vin 1t 76 in TGAES 1 — — | 1GAF5 1 12 qt 14 76 in 856 in 4UKA5 6 4UKC2 6 
22 qt 13 Yin 14 іп 1GAF1 1 1GAH4 * 1 1GAF5 1 18 qt 14% in 12in 4UKA6 6 4UKC2 6 
22 gt 13 іп 14 іп - — | 1GAH3 1 1GAF5 1 22 qt 13 Y: in 15 іп AUKA7 6 40КС2 6 
* Includes metal ball. 
\ " ALLERGEN 
Item Intls: Alergénico - Allegéne 
6GUVO | m d 9 22FD08 
Date | Time PM No Tree Nuts No Shellfish 
No Peanuts O No Fish 
U No Dairy No Wheat 
[ТД зе , AM No Eggs O Gluten-Free 
By 1 Time PM П No Soy Other: ; 
Safety Systems 1-Line Food 
Prep Marker 
Food Storage Labels 6GUWA4 
БЕ > CHOOSE: Item Pkg. > CHOOSE: Item Pkg. 
_ Description H w Color No. Qty. Description H w Color No. Qty. 
H n Removable Dot Box Day Label Kits 
7) 1000 Label Rolls;1 ; А 
ттен ЭП Din Blue, Yellow, Red, Brown, БЫ TERTU Das lin tin 7 Colors 6GUWO 7000 
shelf Life Labels Black, Green, Orange Removable Shelf Life 
; А Blue, Yellow, Red, Brown, 
Dissolvable 2in 2in Blue 6GUU2 250 Mon - Sun 2in —2in беп, Orange, Black 05398 900 
Dissolvable Tin 2in Red 6GUVO 500 Shelf Life 2in 3in Black 6GUV2 f 500 
Dissolvable 2 in 3in Blue 6GUV1 250 Removable Use First Labels 
DayMark Dispenser Use First 3in  3in Orange 6GUW1 500 
2-Slot, 1" Food Label Dispenser 7%in 9%in Silver 6GUX1 1 ToughMark Label : 
7-Slot, 1" Food Label Dispenser 4%in 7 Vin Silver 6GUX2 1 Allergen 2in 3in Purple/White 22FD08 1 
MoveMark Removable Labels DuraMark Label Guns, Labels and Ink Roller 
Removable Day Labels Bla Yellow Red Bro Food Prep Marker Date Coder 1-Line Red 6GUW4 1 
Mon - Sun 1in 1in d Ша ' D5402 1000 Permanent Blank Labels White 6GUW6 8000 
Green, Orange, Black Permanent Blank Labels Orange 6GUW7 8000 
1 6GUV2 only includes Items/Date/Shelf Life. Food Prep Ink Roller - 5 Pack For 6GUXO 5 


Use With 6GUW4, 6GUW5 
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«v CAMBRO 
== 22 Bulk Storage Bins Cap. (gal.) Length (n.) Wie} Wan) No 


з / ; Я Mobile Bulk Storage Bins w/32 oz Scoop - 

Stores dry bulk ingredients. RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS 
к. t 84 qt 29%in 13 йіп 28 in 5М684 
=> 7—3 MOBILE BULK STORAGE BINS 104 qt 29%in 15 іп 28 in 5M685 
Sloped, clear plastic hinged lid. 3" casters (2 124 qt 29 Va in 18 in 28in 5M686 

e rigid, 2 swivel) Bulk Storage Bins w/2-cup Clear Scoop - 
Å ‚ i RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS 
A BULK STORAGE BINS 10.48 qt 15 in 11% іп 8» іп 4UEX9 
5M684 e 2ERY4 M 21534  223%in 11%in  16%in 2ERY4 
Allow 1-handed access to contents while bins 42844 23%1п 19 Жіп 16 74 in 2ERY5 
ал. are stacked. Feature first-in, first-out barrier for Mobile Ingredient Bins ной. ED - "m 
ESSA proper rotation of ingredients. Clear windows 1068 gt 30 in 13 in 98%іп AUJT2 
and ingredient labels. Include scoop. 108 qt 29%in 16%віп 28 in 4UJR9 
Id, ! 148 qt 29%in 21)іп 28 in 4UJT1 
- | РА MOBILE INGREDIENT BINS Item 
d idi i i i Description No. 
» Clear sliding lid redu Б es handling and provides Accessories - Rubbermaid Commercial Products 
quick content identification. Designed to fit Lid with 32-02. Scoop for 5M684 2ERX8 
, N under work tables. All bins have a slant top, ig with 32-0. Scoop for Meas РЕНК? 
| Я Id wi -02. осоор Tor 

іе? except 4072 hasa flap top. No liners are Lid with 2 Cup Scoop for 4UEY4 ЕУІ 
needed. 3" casters with 2-front swivel, and Lid with 4 Cup Scoop for 4UEY6 4UEY3 
4UEY1 2-fixed. Scoop not included. Replacement Scoop, 32 0z., Pkg. of 6 2ERY2 


CAMBRO 
Camshelving Elements Series 


= Composite material 

= Brushed graphite color 

= Shelf plates are easily removed and dishwasher safe 
Resistant to moisture; won't rust or corrode. Withstand 
temperatures from -36° to 190°F. 


Mobile Starter Shelf Units—Include 4 mobile 
posts, post connectors and wedges installed, 8 mobile 
traverses, 32 dovetails, and shelf plates for 4 shelves. 


Stationary Starter Shelf Units—Include 2 post kits, 8 
traverses, 32 dovetails, and shelf plates to build 1 entire 


CAMBRO 


Camshelving 
Polypropylene 
Shelving with 


Steel Core 


Polypropylene Vented Shelving 
Units—For use in walk-in freezers, 
refrigerators, or wet/dry environ- 
ments. Shelf plates are dishwasher 
safe. Shelves adjust in 4" increments. 
Include 2 post kits, 8 traverses, and 


shelf plates. $ 12Е885 unit. 
Mobile Shelving Unit Stands— PREMIUM Stationary Add-On Shelf Units—include 1 post kit, 
Include 4 posts, post connectors, Пет 8 traverses, 32 dovetails, and shelf plates to attach to 
H w D No. adjoining unit. 
traverses, vented shelf plates, and Mobile Starter Shelf Units 
casters. - 800 Ib. Cap. Per Shelf STARTER ADD-ON 
i 36' 1%! 12F885 Item Shelf | Item Shelf 
Center Support for Shelving 36 21 | 12F893 How D No. — Cap. | No. Сар. 
Stands—Weight bearing capacities m 36" 24 | 12F902 Stationary Shelf Units 
; 48 18° | 12F889 72" 36 18 | 12Ғ010 8000] — 
up to 1000 Ib. on bottom shelf units 48 21 | 12F897 72" 48° 18° | 12F911 8001). | 12F919 80016. 
54" or longer. 48" 24 | 12F906 72" 60" 18° | 12F912 6001). 12F920 600 Ib. 
r 36' 18" | 12F887 72" 36 21 | 12F013 800І. - 
Lockable Security Cage for 36 21 | 12Е895 77 46 21' 12Р914 8001. | 12F921 80010. 
Shelving Stands—Fit on standard т 36" 247! 12F904 72" 60" 21" | 12F915 6001). | 12F922 60010. 
i i "wij u 48 18" | 12Ғ801 72" 36 24 | 12F916 800І. - 
Camshelving units 24" wide and 48 48" 21 | 12F899 72" 48 24° | 12F917 80016. | 12F923 8001. 
22NV15 longer. 48" 24 | 12F908 72" 60" 24° | 12F918 60016. | 12F924 80010. 
Item 
H w D No. 
Polypropylene Vented Shelving Units 
18" 2MGCB A 
18 22NV17 
36' 21" 2MGD2 LLC 
24" 2MGD5 
24" 22NV20 Cooler/Freezer 
2T 2MGD3 z 
2 2MGD6 Strip Doors 
72" 48" 18° 2MGC9 
18" 22NV18 Feature easy snap-on/snap-off 
24" 22NV21 installation with low-profile, 
A 2м604 polypropylene mounting hard- 
60" 18 2MGD1 ware. Stay securely in place 
18" 22NV19 for all-day use. Cost-effective 
24" 22NV22 : ii 
Mohile Shelving Unit Stands strips are energy efficient. 
m 48° 18 AUHX4 No. of Mfr. Item 
24" 4UHX3 Temp. Range Strip Type Strip Width Strip Length Strips Model No. 
Center Support for Shelving Stands Strip Door 
18° 4UHX5 -20°to 140°F Reinforced, Smooth 6in 7ft3in 10 999-00209  1VKB7 
6 — 21 4UHX6 -20°to 140°F Reinforced, Smooth 8in 7ft3in 7 999-00211 ^ 1VKB9 
24" 4UHX7 Replacement Strips 
Lockable Security Cages for Shelving Stands -20° to 140°F Reinforced, Smooth 6in 7 ft3in 5 999-00663 1407К52 
42 W 25 V 4UHX8 -20° to 140°F Reinforced, Smooth 8in 7ft3in 4 999-00015 3ТВ16 
oS 50" 24" 22NV16 Strip Door Hardware 
68" 24" 22NV15 38.71. - - - - 999-10106 — 407К51 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Cutlery & Sharpener 


TWIN Master Cutlery a 


= Handle color black JAHENCKELS 
Stain- and corrosion-resistant high-carbon stainless steel blades are remark- Butcher Knife 
ably safe, flexible, lightweight, and stay sharper longer. Blades also feature a 402D78 


precision-honed and laser-controlled edge for ideal cutting angles and durabil- 
ity. Ideal for use in commercial kitchens. Safe-grip, polypropylene ergonomic 


handles. Dishwasher-safe. ш - аттыға, 
Item 
L Type Blade Type No. 
Narrow Boning Knives Flexible 402D76 
біп Narrow Boning Knives Straight 402D75 7 " 
Narrow Boning Knives Wide 402D77 шамын 
Butcher Knives Curved 402D78 
8in Chef Butcher Knives Straight 402D79 
Chef Knives Straight 402D80 
Bread Knives Scalloped 402D83 
9 ^ in Chef Knives Straight 402D81 
Serrated Knives Slicer 402D84 
Slicer Knives Straight 402D82 : 
LR Chef Knives Straight 402D86 Serrated Knife 
Serrated Knives Slicer 402D85 402D85 
Genesis—Precision forged with ergonomic handles, Ultimate White—Stamped, stain- UR =  — 
full tang. free, and razor-sharp with long-lasting Genesis 


Renaissance—Triple-riveted, 1-pc. knives are edges. Feature textured finger points for a comfort- 
stain-free and razor sharp. Feature taper ground able and safe grip. 


edges, full tang. Millennia Colors—kKnives feature color-coded = gi E ^ 


Millennia—Stain-free and formed from a single a dedicated use in food safety handling Renaissance 


piece of steel for exceptional strength. 
И М o — 
Material Material T 
(High (High 


Carbon > CHOOSE: Carbon > CHOOSE: Millennia 
Stainless Handle Item Stainless Handle Item 

L Steel) Blade Type Color Series No. L Steel) Blade Type — Color Series No. Sis 
Boning Knife Cleaver E "WX 
біп Forged Flexible Blac Genesis — 6AKG3 біп Stamped Straigh Black —— Mercer Tools. 6AKT1 
біп Рогдеа Blac Renaissance 6AKFO — 7in Stamped 9 Black Мегсег Tools 6AKT2 
біп Forged В Blac Genesis — 6AKG2 Fillet Knife 1 : 
біп Forged Stiff Blac Renaissance бАКЕ9 fin Forged Flexible Black Genesis — 6AKG4 Ultimate White Item 
6in Stamped Blac Millennia — GAKJ9 Tin Рогдед А Black Renaissance 6AKF7 inti " 
біп Stamped NA" — White Ultimate White АКМО Тїп Stamped 57891 _ White Ultimate White 12E728 — arms gas Description Series No. 
6in Stamped Straight Blac! Millennia 6AKKO Nakiri Knife Starter Set, 4-Рс Genesis 6AKJ4 
Bread Knife - Тіп Forged Rectangular — Black Genesis — 6AKH5 Knife Block Set. 6-Pc Renaissance ^ 12E730 
IE EUUTE E X E Kl баз, КО Se 6%: Ban 
Carving Ko in Forged Black Genesis — 6AKG1 Knife Roll Set, 7-Pc. Genesis 6AKJ1 
8in  Forged Straight Blac! Genesis —6AKG6 3/2 Forged Black ^ Renaissance 6AKEB8 5 eak Knife Set, Bre mE 

- Granton - in 9 siat Knife Case Set, 10-Pc. 6AKJ2 
10in Forged Edge Blac! Genesis — 6AKH7 “4 Stamped raig Black Millennia 6AKT4 Blade Type siia tom 
i0in Forged : Black Genesis — GAKG7 зү] Stamped Blue, Green, Millennia? (465 " i 
10in Forged Straight Black ^ Renaissance 6AKF2 i ane Red, Yellow —— Colors _ Specialty Tools 
Chef/Utility Knife 3in қ Stamped White — Ultimate White 12E729 Channel Knife ra: 6CHHS 
8in Stamped Straight White — Ultimate White GAKPO Peeling Knife Blase PON DI cene tandis Mercer Tools — GAKV1 
ars Stamped White ultimate White бАК — ^74 Forged Curved Black Renaissance GAKF8 ~ Straight Spreader, 15 14 inL 6AKUS 
біп Forged Black Genesis  6AKG9 ЗЇП — Forged Black | — Genesis бАКН9 Bench Scraper, Stainless Steel, Millennia ^ 6AKVO 
8in Forged Black Genesis — 6AKHO Santoku Knife Black Polypropylene Handle, 6 inW 
Bin Forged Black ^ Renaissance 6AKES _/in Forged ^ Granton Black Genesis  GAKH3 Vegetable Peeler, Stainless Steel - Mercer Tools 6СНН7 
8in Stamped Black Millennia 6AKK3 Тіп Forged Edge Black Renaissance 6AKF3 Knife Guards, For Use With Knives: 

Blue, Green, Millennia g Slicer Knife 2 Уі Peeling, 3 А Ш Paring 6AKT5 
8in Stamped ! Н 6166 іп Tomato, 5 in Utility, 

- р Red, Yellow — Colors itin Stamped Granton Black Renaissance 6AKGO in Boning, 6 in Utility У GAKT6 
Qin  Forged Black Genesis БАКН1 - ge - 6 in Chef's БАК? 
9in Forge Straight Black Renaissance GAKE6 1111 Stamped Wavy Egge —Black ^ Renaissance GAKF9 TinFillet. 8 in Bread. 8 in 
9in Slamped 9 Black МіПеппіа GAKK4 11 in Stamped Ens White — Ultimate White GAKP3 Carving, 8 in Utility ` GAKUO 
10 in  Forged Black Genesis — 6AKH2 — 14in Stamped Edge Black Millennia 6AKR7 — 7 in to 8 in Chef's, Cleaver, Mercer Tools SAKT8 
E ж - Ka шн 

i Blue, Green, Millennia Sin Forged Straight Black Genesis | GAKGS Bread Qin Chef's “ БАКТТ 
10in Stamped Red Yellow ^ Colors 660167 5п Forged Black _ Renaissance 6AKFA т п ісер {2 in 
i2in Stamped Black Millennia  6AKK6 gin Stamped Offset Wavy BIUS. Green, Millennia 66160 ^ Chefs 12 in Slicer _ dall, 
tits Sr aita White — Ultimate White 12E727 8in Stamped Edge White Ultimate White БАКР? Е іп Bread, 10 in Carving КЕШКЕ 6AKU1 
8in Stamped Rectangular Black Мегсег Tools 6AKT3 Triple Diamond Sharpeners 12Е726 


3-Stage Electric Knife Sharpener 5% 


100% diamond abrasives with built-in precision angle guides is designed to sharpen Келсе e 
straight edge, serrated, butcher, cleaver, pocket, and sporting knives. Stage 1— sharpens 

extremely dull knives, Stage 2— puts a quick edge back on, good for maintaining. Stage 

3— takes off burrs, giving a smooth, razor sharp edge. 


Item 
Description No. of Stages Ww H D No. 
Triple Diamond 3 10 in 4 in 4% in 12E726 
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Cutlery Details on page A1. Ba 
си) 

DEX 7 EFE Traditional Boning Knife 

d 3HE24 Basics Bread Knife 

H VEA: 

Food Service and Food — L pig 
Processing Cutlery ыы э — vl 
Stain-free, hand-honed blade provides ultimate Sani-Safe Chef Knife жа 
edge for easier slicing. 4VEC1 iCUT-PRO Santoku Knife 
Basics—Slip-resistant polyproylene handle. — 39x696 
Traditional—Natural hardwood handle is т \ э ` ни "7 — 1 
secured to blade with brass compression rivets. Sani-Safe Cimeter Knife А . J 

" қ А 2TLP3 Sani-Safe Fillet Knife 
Sani-Safe—Textured, slip-resistant handle EN 2TLJ2 


withstands high and low temperatures. ( 

Impervious blade-to-handle seal provides = са 
sanitation. i | 
Prodex—Pronounced ribbed textured handle 

provides slip-resistance gripping positions. 

SofGrip—Nonslip soft rubber grip helps reduce SofGrip Poultry and 
stress, fatigue, and common wrist injuries. DIEM т” 
iCUT-PRO—Soft Santoprene handle for 

comfortable grip. German stainless steel blade 


H "m Knife Guard 
provides durability. 38X908 о=хуш |! Масан 


Basics Cleaver 
3HE53 


> CHOOSE: Item 
Description L Handle Color Series No. Prodex Breaking Knife 
Food Service Cutlery 20Y659 
Boning Knives 
R 6" Brown Traditional 3HE24 
Narrow Straight 6 Black Basics AVEA | ~ 
Narrow Curved/Stiff 6 White Sani-Safe 3HB96 Boning, 
Bread Slicer Knives Node Hook іл жола | Y 
Scalloped, Offset 8 Black Basics ДМЕАб ЗНЕ56 ) 
8" Black Basics 4VEAS 
Scalloped 8 Blue, Green, Red Sani-Safe 15893 Sani-Safe Poultry Sticker Knife 
10" Black Basics 4VEA2 3HE66 
12" Black Basics 4VEAS 
Curved/Scalloped 10" White Sani-Safe 4VEC3 Item 
Breaking Knife Description Е Handle Color Series No. 
Curved ғ Black SofGrip 20Y656 ^ Food Processing Cutlery 
Butcher Knives Boning Hook & Knives 
: 6" White Sani-Safe 2TLN5 Boning Hook 4in Orange Sani-Safe 3HE54 
Straight 12 White San-Safe 2747 Curved/Flexible біп White Sani-Safe 3HB95 
Chef/Cook's Knives Straight/Flexible біп White Sani-Safe 3HE16 
8 White Sani-Safe 4ҮЕСІ Narrow Straight біп White Sani-Safe 3HE17 
8 Black Basics AVEA1 Straight/Wide 6in White Sani-Safe 3HE15 
10" White Sani-Safe AVEA9 Curved/Stiff 6in Black Sani-Safe 2TLN1 
Straight 10 Black Basics 4VDZ9 5 in Black Prodex 20Y657 
т Black iCUT-PRO Duo Edge 38X896 Curved 6 in Black Prodex 20Y658 
Santoku Knife 8in Black Prodex 20Y659 
8' Blue, Green, Red, Yellow Sani-Safe J5890 Breaking Knife 
10' Blue, Green, Red, Yellow Sani-Safe 45891 Narrow 8 in White Sani-Safe 3HE33 
Cimeter Knives Butcher Knives 
А 10 White Sani-Safe 2TLP3 ; 8in White Sani-Safe 3HE31 
Straight 12 White Sani-Safe HE35 2120" 10 in White Sani-Safe  3НЕЗ2 
Cleaver Deboning Knives 
Straight T Rosewood Traditional 38X895 3 Ain Orange Sani-Safe 20Y655 
Fillet Knives Straight 3% in Orange Sani-Safe 20Y653 
Wide 8" White Sani-Safe 2TLJ3 біп Orange Sani-Safe 20Y654 
Narrow 9" White Sani-Safe 21LJ2 Clip Point 3% in Orange Sani-Safe 3HE73 
Paring Knives Wide Clip Point 2 іп Orange Sani-Safe 20Y652 
Scalloped Зу" White Sani-Safe 4VEC5 Wide 3 in Orange Sani-Safe 2TLK3 
БҮЙІ Black Basics 4VEA8 Straight 4% in Orange Sani-Safe 3HE75 
ЕЙ В!аск Basics 4VEA7 3 Degree Drop Point З зд in Orange Sani-Safe 2TLK2 
Straight 3 White Basics 38X898 Tender/Shoulder/Trim 2 Vin Orange Sani-Safe 3HE72 
3%" Blue, Green, Red, Yellow Sani-Safe J5895 Fillet Knife 
Roast Slicer Knives Narrow 8in White Sani-Safe ЗНЕ58 
Scalloped 9' White Sani-Safe 4VEC4 Heading Knife 
Straight 12" White Sani-Safe 4VEC7 Stiff тіп White Sani-Safe 3HE37 
Scalloped 10 White Basics 38X897 Boning, Node Hook 
Specialty Tools Straight 6in White Sani-Safe 3HE56 
Dough Cutter/Scraper, 6" x 3" 6 WhiteSilver Sani-Safe 38X894 Рагіпо Knife 
Produce Knife w/Bottom Finger Guard — 5" White Sani-Safe 3HU39 Straight 3 in Brown Traditional 3HU19 
Vegetable/Utility Knife 3” White Sani-Safe 3HU12 Poultry Sticker Knife 
Clam Knife 3" White Sani-Safe 211,19 Straight 3in White Sani-Safe 3HE66 
Oyster Knife, Galveston Style Ly White Sani-Safe 2TLJ8 Produce Knife 
Cleaver w/Hardwood Handle 6" Brown Basics 3HE53 W/Guard 6in Brown Traditional 3HU41 
Poultry and Kitchen Shears TW Black/Blue SofGrip 38X902 Skinning Knives 
Sharpener/Steel Beef. Curved 6in White Sani-Safe 3HE39 
Knife Sharpener 10" — Sani-Safe 38X901 | 6 in Black Sani-Safe 2TLN4 
Knife Guards Lamb, Curved 5% in Black Sani-Safe 2TLN3 
For Use with Paring Knives 4in Black — 38X903 Sliming Knife 
For Use with Boning and Fillet Knives біп Black — 38X904 Straight 4% in White Sani-Safe 2TLJ6 
For Use with All Wide Knives Up to 8 in 8 in Black — 38X908 Sticking Knife 
For Use with Chef Knives Up 10 8in — 8in Black — 38X905 W/Guard 6 in Brown Traditional ЗНЕЗ8 
For Use with All Knives Up to 10 in — 10 іп Black — 38X906 | Utility Knives 
For Use with All Wide R Scalloped 6 in White Sani-Safe 4VEC6 
Knives Up to 10 in 101п Black I 38x909 Net/Twine/Line, Serrated 3 in Orange Sani-Safe 2TLJ4 
For Use with All Knives Up to 12 in 12 in Black = 38X907 Net/Twine/Line Knife w/Sheath 3 in White Sani-Safe 3HU13 
Cutlery Bag No Work Steel 
Holds 35 Pieces 18" Black = 54RY64 No Work Steel 10 in Green Traditional 20Y651 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Utensils 


/ 


Round Brush 


Tongs 


Scraper French Whip 


Can Opener 


Utensils CŒU CRESTWA 
Item Pkg. Кет Pkg. Пет Pkg. 
Description Brand No. Qty. Description Brand No. Qty. Description Brand No. Qty. 
Round Brushes 10 in'L, Stainless Steel Crestware 45GH27 1 Size 36 Cap., 8 % inL, Brown Vollrath 44Х029 
Nylon Bristle 1 in" W x 122/25 іп" L Carlisle 140304 12 Yellow Handle Size 30 Cap., 8 inL, Black Crestware 45GH54 
Can Openers 12 in'L, Stainless Steel Black Handle Crestware 45GH28 1 Size 30 Cap., 8 % inL, Black Vollrath 44X028 
Cast Aluminum Table C 416579 1 12 in'L, Stainless Steel Blue Handle  Crestware 45GH29 1 Size 30 Cap., 8 М inL, Black Crestware 45GH63 
Mount Can Opener restware 12 in'L, Stainless Steel Crestware 45GH30 1 Size 30 Cap., 8 % inL, Black Vollrath 4М0Х8 
Gear Driven Can Opener, Red Handle Crestware 16W538 1 Green Handle Size 24 Cap., 8  inL, Red Vollrath 44X027 
Carbon Steel Can Tapper, Pkg. of 60 TableCraft GEZRO 60 12 mo. stainless Steel Red Handle Crestware 45GH31 1 Size 24 Cap., 8 96 inL, Red Crestware 45GH53 
Firm Grip Hand Can TableCraft GEZJ8 1 in'L, Stainless Stee Crestware 45GH32 1 Size 24 Cap., 8 % inL, Red Vollrath — ANDX7 
Opener, Black Handle Yellow Handle i T 
16 Cast Aluminum Tac Cra 6Ед2 1 ММУ Tongs Sis 20a). B34 mL Yelow — Cres _ABGHBT 
84" Cast Aluminum TableCraft 6EZL1 1 7 in'L, Stainless Steel Vollrath — 4KJU4 1 Size 20 ca 8 % inL Yellow Vollrath  4NDX6 
Measuring Cup Sets 8 4 nL Stainless Steel Н Vollrath — 4KJUS 1 Size 20 Cap., 9 inL, Yellow Crestware 45GH52 
Ya cup / Va cup / Ve cup / 1 си ^ in"L, Black Handle - Heavy ; : 
Ув cup / V cup / V» cup / 1 9 72 in" L - Heavy Gauge z Ры. ЕТШ, 
cup - Stainless Steel Crestware 21D734 1 With Nylon End Vollrath — 4KJT7 1 Size 16 Cap., 8 “ілі, Blue Vollrath 44Х025 
Measuring Cups 12 in’L, Stainless Steel Vollrath — 4KJU6 1 Size 16 бар. 3 inL, Dark Blue Vollrath — ANDXS 
YA cup - Stainless Steel Crestware 210737 1 12 in" L - Heavy Gauge Vollrath 4KJU2 1 ize 14 Сар. 9 inL, Sky Blue Vollrath -44X024 
1 cup - Aluminum Crestware 210736 1 16 in'L, Stainless Steel Vollrath — 4KJU7 1 Size 1^ Lap ш Green {тише АБЫ 
Rubbermaid 16 in' L- Heavy Gauge Vollrath —4KJU3 1 Size 12 Cap., 9 us inL, Green Crestware 45GH59 
1 cup - Polycarbonate Commercial 2YU26 1 French Whips - Stainless Steel Handle Size 12 Cap., 9% inL, Green Vollrath — 44Х023 
Products 10inL Crestware 44F695 1 Size 10 Cap., 9 inL, Ivory Crestware 450Н49 
Rubbermaid 12inL Crestware 44F696 1 Size 12 Cap., 9% inL, Green Vollrain.-aNDXA 
1 pt - Polycarbonate Commercial 2YU27 1 14inL Crestware 44F697 1 Size 10 Cap., 9 М inL, Ivory Crestware 45GH58 
Products i6inL Crestware 44F698 1 Size 10 Cap., 9 У inL, Ivory Vollrath 44X022 
¥ qt Dry Measure - Aluminum Crestware 210747 1 18inL Crestware 44F699 1 Size 10 Cap., 9 % inL, Ivory Vollrath — 4NDX3 
Ve qt Liquid Measure - Aluminum | Crestware 210746 1 24inL Crestware 44F701 1 Size 8 Cap., 9 inL, Gray Crestware 45GH48 
Rubbermaid French Whips - Aqua Handle Size 8 Cap., 9 й inL, Gray Crestware 45GH57 
1 qt - Polycarbonate Commercial 2YU28 1 101 Vollrath  4KJJ1 1 Size 8 Cap., 9 % inL, Gray Vollrath 44Х021 
Products 191 Vollrath 480201 Size 6 Cap., 9 7 inL, White Crestware 45GH56 
1 qt Dry Measure - Aluminum Crestware 210741 1 171 Vollrath 46/8 1 Size 8 Cap., 9 % inL, Gray Vollrath _ ANDX2 
1 qt Liquid Measure - Aluminum CES 21D740 1 16°L Vollrath — 4KJJA 1 Size 6 Cap., 9 % inL, White Vollrath 44Х020 
ubbermaid т Size 6 Cap., 9 % inL, White Vollrath — ANDX1 
2 qt - Polycarbonate Commercial 2YU29 1 ie Volran 4K 1 -Sie 6 Cap. 11 Va ink, White Crestware 45GH47 
2 qt Dry Measure - Aluminum Crestware 210743 1 Plano Whips - Purple Handle High Temperature Зра tulas Vollrath 4NCJ5 1 
2 qt Liquid Measure - Aluminum  Crestware 210742 1 10.7 volran Аы 1. -Red Handle Color 10 12 in L Crestware 44F705 1 
4 qt Dry Measure - Aluminum Crestware 210745 1 121 Vollrath АКТ 1 Red Handle Color 132" L V ANCJ6 1 
4 qt Liquid Measure - Aluminum | Crestware 210744 1 tét Volran 4021 -White/Red Handle Color TRI — Crestware ИЕЛІ 1 
Фару Rubbermaid 1871 Vollrath  4KJK4 1 White/Red Handle Color 16% inL — Crestware 44Ғ713 1 
lycarbonate Commercial 2YU30 1 : x Red Handle Color 1677 L V 4NCJ7 1 
Products Piano Whips - Stainless Steel Handle High Temperature CES Simus ШЕШ 
Graduated Measures 8inL Crestware 44F725 1 і I 
1 at - Stainless Steel Vollrath 4NCL7 1 10 inL Crestware 44F720 1 White/Red Handle Color 7 in L Crestware 44Ғ706 1 
1 at - Stainless Steel Vollrath 4МСІ8 1 12inL Crestware 44F721 1 White/Red Handle Color 10 in L Crestware 44F711 1 
7 1 Red Handle Color 10" L Vollrath 4NCJ8 1 
2 qt - Stainless Steel Vollrath — 4NCL9 1 14in L Crestware 44F722 1 - 
Measuring Spoon Sets i6inL Crestware 44F723 1 White/Red Handle Dolo 12inL Crestware 44F714 1 
Vi tsp / Y2 tsp / 1 tsp / 1 tbsp S spun BEES 18inL Crestware 44F724 1 Red Handle Color D Е Vollrath 4М049 1 
- Heavy Duty Stainless Steel Squeeze Dishers ШЕВ Color 16/7 L Vollrath 4М0КЮІ 1 
1 1 į; 16 || 
ҚАС TARTE Crestware 210738 1 alza 100 Cap. 7 ain, Crestware 45GH67 1 White Handle Color 9 % in L Crestware 44F718 12 
Scrapers Size 20 Cap., 8% inL, Yellow Vollrath 44X026 1 White Handle Color 9%' L Vollrath 4NCK2 1 
534" x 3%", Plastic Crestware 16W514 12 Size 70 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH76 1 White Handle Color 13%" L Vollrath 4NCK3 1 
6" x 3", Plastic Handle Crestware 44F704 1 Size 60 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH75 1 White Handle Color 14 in |. Crestware 44F708 12 
Pom Tongs Size 50 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH74 1 White Handle Color 16 2 in L Crestware 44Ғ716 12 
6 72 in'L, Plastic Beige Handle Crestware 45GJ74 1 Size 40 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH73 1 White Handle Color 16%" L Vollrath 4NCK4 1 
6 Y^ in'L, Plastic Black Handle Crestware 45GJ75 1 Size 30 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH72 1 Spoon Spatulas E 
6 V^ in'L, Plastic Clear Handle Crestware 45GJ76 1 Size 24 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH71 1 White Handle Color 6 Ye in L Crestware 44F719 12 
9 in'L, Plastic Beige Handle Crestware 45GJ77 1 Size 20 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH70 1 White Handle Color 9 іп L Crestware 44Ғ709 12 
9 in'L, Plastic Black Handle Crestware 45GJ78 1 Size 16 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH69 1 White Handle Color 972" L Vollrath — 4NCKS 1 
9 in'L, Plastic Clear Handle Crestware 45GJ79 1 Size 12 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH68 1 White Handle Color 11 /» in L Crestware А4717 12 
12 in'L, Plastic Beige Handle Crestware 45GJ71 1 Size 10 Cap., 10 inL, Stainless Steel Crestware 45GH66 1 White Handle Color 13%" L Vollrath — 4NCK6 1 
12 in'L, Plastic Black Handle Crestware 45GJ72 1 Size 8 Cap., 10 inL, Stainless Steel — Crestware 45GH65 1 White Handle Color 1672" L Vollrath — 4NCK7 1 
12 in'L, Plastic Clear Handle Crestware 456.73 1 Dishers Spoons А 
Tongs Size 100 Cap., 7 Y^ inL, Orange Vollrath 44Х034 1 Basting Spoon 11 % inL Crestware 456К35 1 
6% in'L, Stainless Steel Handle — Crestware 456К99 1 Size 70 Cap., 7 % inL, Plum Vollrath 44X033 1 Basting Spoon 13 inL Crestware 49GK36 1 
9 in'L, Stainless Steel Handle Crestware 456101 1 Size 60 Cap., 7 % inL, Pink Vollrath 44Х032 1 Basting Spoon 15 inL Crestware 49GK37 1 
10 in'L, Stainless Steel Black Handle Crestware 45GH23 1 Size 50 Cap., 7 78 inL, Terracotta Vollrath 44X031 1 Basting Spoon 21 inL . . Crestware 45GK38 1 
10 in’L, Stainless Steel Blue Handle  Crestware 45GH24 1 Size 40 Cap., 7 % inL, Orchid Vollrath 44X030 1 Perforated Basting Spoon 11 /4inL  Crestware 45GK64 1 
10 in'L, Stainless Stee Crestware 45GH25 1 Size 40 Cap., 8 inL, Purple Crestware 45GH55 1 Perforated Basting Spoon 13 inL ^  Crestware 450К65 1 
Green Handle Size 40 Cap., 8 %46 inL, Orchid Vollrath 4NDX9 1 Perforated Basting Spoon 15 inL Сгезімаге 45GK66 1 
10 in'L, Stainless Steel Red Handle — Crestware 45GH26 1 Size 40 Cap., 12 inL, Purple Crestware 45GH64 1 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Scales & Thermometers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


45RM74 


Scales TAYLOR. 


Mechanical—Rotating dial allows 
container weight deduction and 
ingredient measuring. Removable 
stainless steel platform and shatter- 


Weighing Surface Overall Mfr. Item i i 
Cap. D W H W L Standards Modal No. proof lens protect dial, except plastic 
Mechanical Scales model 3NZN2. 3NZN2 includes dish- 
1 Ib, 500g 3in 4% in 3 іп 3% in Зип | — 37204014T — 3NZN2 . washer safe bowl and lid and weighs 
900 g, 32 oz 6in 5 Win 7 in 1 Vin Тіп NSF TS32F 3NZH2 in 1 i 
22 Ib, 10 kg lin 934 in 6% in 9% in 6%in | = 38804016T 3NZN6 in % oz. and 59 increments. 
11 kg, 25 Ib 6in 5 Ain 7 in 7 іп 7in NSF TS25KL 3NZH3 iaital— j 
50 Ib 5 in 6in 7 Yin 7 іп 7in NSF TS50 3NZH4 Digital LCD readout with tare and 
50 Ib B% in 8% in 10 56 in 834 in 107^ in NSF ТН050  4raz2 — auto/off features. Overload and low 
Digital Scales Е Б р р  — battery indicators. 3NZG9 and 3NZH1 
210 5 Ys in 5% in 1%in 6in 6% in NSF TE Series 3NZG9 i 
8 Ib, 4 kg 6in 6in 2in 6in 7% in — 3800N 3NZN5 include AC adapter or operates on 
101b, 5 kg 5 %in 5 %in 2% in 7%in 63A in NSF TE Series 3NzH1 — One 9V battery. All others run on 
22 Ib 7 Yin 7 Vein 2% in 8 Yin 12 ^ in NSF TE22FT 45RM74 batteries only. 
Temp. Dial Stem NSF Mfr. Item 
Description Range (F) Accuracy Includes Size Length Certified Model No. 
Analog 
100° to 380°F 45°F Pan Clip 2in біп Yes 3505 35Н/40 
Candy Thermometer 100° 10 40°F —  s5*F Pan Clip — О — Үю 3510 35Н/43 
Спе! Thermometer -FeatureS ә до 220°F 42°F Pocket Sheath lin 5in Yes 3512  35HV44 
Deep Fry Thermometer 50° to 550°F +10°F Pan Clip 2in  12in Yes 3522  35HV50 
Meat Thermometer ines 12040190600 +2°Р = 2in 4in Yes 3504  35HV39 
Mechanical Food Service o о i ; 
hermometer Food Safety 0° to 220°F +1% Recall Too! lin 5in Yes 6072N 3М788 
в Mechanical Food 
35HV43 Service Thermometer 0° їо 220°F +1°С, +2°F Safe T Guard Sleeve 1%in 5in Yes 8018N 14Е307 
HACCP Food Safety 
Pocket Test Chet 50° to 550°F E Pocket Sheath lin 5in Yes 3517  35HV47 
LCD 
Digital Chef Thermometer -40* to 302°F x3.5?F Pocket Sheath = біп Yes 3516 35Н/46 
-40* to 176°F +2°F = 23*4in | — = 1445 530184 
LR44 Battery, Storage Sleeve 
-40° to 450°F 4196, +2°F Printed with Convenient — 5in — 9836 14Ғ308 
igital Food Servi Cooking Temperature Chart А 
Digital opa Өе -40° to 450°F P (2) Lithium Batteries — 395i  — 9835 23М/Ғ59 
14F310 nermomerer -40° to 450°F 1.89 +1°C Lithium Battery — 3йіп  — 9877FDA 23WF61 
-40* to 450°F == 1.5V Battery 1%2in 4in Yes 9842FDA 3М7Т1 
E» -40° to 450°F = 1.5V Battery Twin 3%іп Yes 9847FDA 3М7Т2 
— t 2409 Jg зана T 151 
6 2DBD5 — І 40° to 500°F CR2032 Battery 2in 4%in Yes 98/8E 3М714 
2 Digital Food Service 
e. hermometer Candy, -40° to 450°F +1°С, +2°F Li-lon Battery — 9in — 983915 14Е310 
Deep Fryer, Jelly 
Digital Food Service 
hermometer - Features -40° to 572°F 42°F (2) AAA Batteries — 4in Yes 9867FDA 14F309 
Hold Function 
Digital Food Service -40° to 450°F x2^F Lithium Battery 1%іп Sin Yes 9848FDA 3М7Т3 
epa HACCP -40° to 450°F HAEC Henge 9V Battery — — Ye 9405 14Е318 
Digital Food Service o o ; 
hermometer with Probe 32° to 392°F == AAA Battery, Instructions, Probe = = = 1470 20В05 
35HV28 Digital Thermometer 32° to 392°F 45 F (2) AAA Batteries = = Yes 3518N 35Н/48 
Digital Thermometer 2409 о о _ i 
Coded Purple for Allergy 40° to 302°F +2°C Pocket Sheath 5in Yes 9840PRN 35HV28 
Pocket Test Thermometer -40° to 450°F +5°F LR44 Lithium Battery, Pocket Sheath — — 4in Yes 3519 35Н/49 
Waterproof Thermometer -40* to 500°F 41°F Pocket Sheath = 5in Yes 98/8EPR 35HV29 
Temp. Dial NSF Mfr. Item 
Description Range "i Accuracy Includes Size Certified Model No. 
Analog m HE j SA E 
Liquid Filled 100° to 600°F +10°F = = — 5921N 14Ғ306 
Liquid Filled Food -20° to 60°F ES = = NSF 5927  23WF60 
Service Thermometer -20° to 80°F +2°C, +2°F = = NSF 3509 14Ғ312 
14F311 А Stainless Steel Coil for 
Mechanical Food er 100° to 700°F +10°C, #10°F Lifting Thermometer 210 — 6021 14Е311 
with Spatula 
Mechanical Food 
Service Thermometer -30° to 70°F x2?C, +2°F — 2%in NSF 5981N 3NZR5 
HACCP Food Safety 
23WF60 14F312 Oven Thermometer o " o E 
- Features Hanger 100° to 600°F 45°F і 2in NS 3506 35Н/41 
+10°Е (-20°F), +2°F (32° to 40°F), 
Refrigerator/Freezer -20° to 80°F +3°F (0° to 32°F), +4°F (-19° m 3in NSF 5924 444064 
hermometer to 0°F), +5°Е (40° to 80°F) 
_ -20° to 86°F +2°F = = NSF 3503 35HV38 
LCD 
14F305 Digital Food Service 249 о o o ij = 
hermometer 4° to 140°F +0.1°C, +0.1°F Li-lon Battery 1443 14Ғ305 
-67° to 428° +0.1% (1) Batteries, Case = No 9527 35Н/21 
nfrared Thermometer „ш o ору до Nylon Case, (2) m = 
14F320 49° to 752°F +2°F/+1°C AAA Batteries 9523  14F320 
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SANI-LAV did 
Pails—Heavy-duty, corrosion-resis- 


Food Processing 


Stainless Steel Food Processing Tools 


Electropolished finish enhances corro- 
sion resistance and allows easier 


tant construction with no rolled edges 


cleaning. or areas to collect dirt or bacteria. 2124 39F728 
Shovels—D-handle shovels are Mixing Paddles—Durable paddles 
specifically designed for use with are ideal for moving bulk materials. дерміз 
i Handle Mfr. Item 
food, drug, beverage, and chemical Dump Buggies—Heavy-duty Cap. Length Std. Model Но. 
processing equipment. Can also be construction with a reinforced bottom Pharma Scoops 
used as a snow shovel ONS TUCHON VATER гетогсве рокот 8ozoz din" Certified NSF Standard 2 - Food Equipment 43RD 39Ғ724 
i plate and solid top rim. Standard lifting “46 oz oz E Certified NSF Standard 2 - Food Equipmen EU SIE 
egge n A їп" — 
Forks—For meat, poultry, and other fitting can be used with most standard Doan 17; Certified NSF Standard 2 - Food Equipmen 4ORD 39Е721 
industries where cross-contamination loaders and dumpers. Include push р г in" a 40RB  53RK04 
i п in ertifie F Standard 2 - Food Equipmen 41RD 39Ғ722 
IS a concern. чын 7. 2. plastic 50ozoz 5 in' Certified NSF Standard 2 - Food Equipmen 4250 39Ғ723 
Scoops—Pharma scoops are ideal up qn rs 12. A = 400454 БІН 
for use in the pharmaceutical industry А 005: 556 1N:1000p 0 дого. біп Certified NSF Standard 2 - Food Equipmen 45RD 39F726 
2. Send plants to move food products from one біп! - 45RB  53RK06 
and other hygienic applications. tion t th Scoops 
ove; 0рөгайоп 10 another. ме иет 80707. 4 in" Cert ied NSF Standard 2 - Food Equipmen 3997 1YPC3 
Description Blade Length Length Std. Model No. 16 о2 02. 4in' ertified NSF Standard 2 - Food Equipmen 4002 1YPCA 
Shovels a SIUE un ud т 32 07 07 4 іп" Certified NSF Standard 2 - Food Equipmen 4003 ТҮРС5 
Square Point itin 39 in NSF/ANSI Certified 267 4XKZ4 | 24d Е - = ; 400324  S3RJ99 
12 ^in 40 in NSF/ANSI Certified 217 4ХК72 640207. 4im Certified NSF Standard 2 - Food Equipmen 4004 ТҮРСб 
Scoop 14in 39 in NSF/ANSI Certified 207 4XKZ1 320207. 24in" ae == ссе Е 400424  S3RK02 
17іп 44 in NSF/ANSI Certified 237 53RJ93 960z0z. 4 РА іп" бегі ied Nee Standard 2 - Food Equipmen 4005 TET 
Chemical/C: i = 5 E 128 02 oz. 4 5 іп" ertified NSF Standard 2 - Food Equipmen 3998 1YPC8 
ШЕННЕН On 48 in 40 in NSF/ANSI Certified 227 AXKZ3 1600207. біп Certified NSF Standard 2 - Food Equipmen 3999 ТҮРСӘ 
gin 39 in NSF/ANSI Certified 267R 49Р112 Pails 
12 15 in 40 in NSF/ANSI Certified 2178 49Р110 13406. - = P13 39Ғ727 
Reinforced Scoop 14 іп 39 in NSF/ANSI Certified 207R 49Р109 16 qt Qt — — = P16 39Ғ729 
15 15 in 40 in NSF/ANSI Certified 2278 49Р111 Pails w/Bottom Handle 
17 in 44 in NSF/ANSI Certified 2278 53RJ04 1340. - = P13H  39F728 
Length Width Handle Mfr. Item 18640. - = Pi6H 39Ғ730 
Description ofTines ofTines Spacing Length Std. Model No. Mfr. Item 
Forks u Description Std. Model No. 
Fork. 4 Tines 8%in 28VWin 29J3in 35 іп 2074 4ХКҮ8 Mixing Paddles 
" i2in 8%in 29i  3in 2073  AXKY7 36'Hx 494 in'W x 36 in'L 2078 39Ғ731 
Fork. 5 Tines 8'74in 8%in 29i 35%[п 2072 AXKY6 42'H x AW x 9L 2070 39F732 
hi 2n 8йИіп 23in  32in 2071 AXKY5 48'Н x AW x 991. 2080 39Ғ733 
Reinforced 8 8йЙі 2%in 35%іп 207441 49Р119 60'H x 4V'W x 9L = 2081 39Е734 
Fork, 4 Tines 12in 8%in 2%in 32in 20738 149Р117 36 inH x 4 % in'W x 36 inL, Perforated 2078P ^ 53RJ95 
Reinforced 8w5in 8%in 2in 35 V^ in FDA and 207208  49P115 42 inH x 4 % in'W x 42 inL, Perforated 2079P  53RJ96 
Fork, 5 Tines in 8%in  2in  32in "yee? 20718 — 49PÍ13 48 inH x 4 % in'W x 48 inL, Perforated 2080P — 53RJ97 
Super Reinforced 80п  8Y4in 2%п 35 Vin срд 207458 — 49Р120 60 inH x 4 % in"W x 60 inL, Perforated 2081P ^ 53RJ98 
Fork, 4 Tines 12і 8 йіп 2%in 32 отаг 207358 — 49P118 Dump Buggies Е | 
Super Reinforced 85i 8 А in 2in 35 in 2 Food -207258 49Р116 V-Edge 28 inH x 29 % inW x 27 1^ inL В USDA ang ЧЕ ШЕН 400 42DW3 
Fork, 5 Tines 12in Вип  2in 32 in А 207158 49Р114 7 Ң | i ertified NSF/ANSI STANDARD 
Drag Fork, 4 Tines — 9in 8 in 254i 56 Vin Ешіртепі- 29075 — 4xkyg : ai = : ш x27 Ye inl 2 FOOD EQUIPMENT 600 470М4 
Reinforced Drag i 1 1 1 ainless Steel Dough Hoe 
Fork, 4 Tines біп Вип 2%іп 56 %in 20758 — 49P 121 KL. NSF/ANSI Certified 2077  49P124 
Super Reinforced А 1 P А esting Tray 
Drag Fork 4 Tines Әп 8Иіп 2*4 56 Zin 207568 — 49P122 Zonk 18 inW x1 nD NSF 2 Food Equipment 202 49P125 
tandari eese 1 А " A eet Pan 
Fork, 5 Tines 10%in 8Иі 20 33% 2076 48Р123 13 in W x 18 in Lx 1 in D NSF 2 Food Equipment 202-1 31135 
“= —2 
Stainless 
Steel Pails 
Black Blue Gray Pails come with top а. 
bail handle and are 
suitable for a variety o: 
applications. 4NEA4 
Item 
сар. No. 
Steam Table Pans w/Slde Carry Handles 
12q ANCTI 
24q ANCT2 
Dairy Pails w/out Side-Tilting Handle 
[CARLISLE] White Yellow 13 qt. 4NEA2 
16 qt. 4МЕАЗ 
с | с 4 4 S Е t T t n pred Dairy Pails w/out Side-Tilting Handle — 
2 qt. 
olor-Goded sanitary lotes Hid Ur 
2» dt 
" NSF Certified Item Dairy Pail with Side-Tilting Handle 
a 15" x 20 а > CHOOSE: Color No. 14% qt. 4NEA4 
: š y i Я А iti -5i [| 
Unique reinforced rims reduce bending, bowing and breaking. ші ау -8 Gray. hite, Yellow "ДБ Creed icelcreamizal ANDZ6 
Comfort Curve handles for sure comfortable grip. Contour lid Tote Box -7 in Bee — — perg —— 
design allows easy box-on-box stacking. Available in 5 colors tote Lids = 1 in йөр : 4NDZ9, ANEAT Gnd ANEAA i 4NEAS 
for HACCP zone use. Black, Blue, Gray, White, Yellow 14646 Additional Cover for 5NDZ6 4NDZ7 
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Food Processing Tools 


Ф ~ 


Напа Ѕсоор 


Е8440 


Bench Scraper 
F8460 


Color-Coded Hygienic Food Processing Tools 


Conveniently designed to use within a color-coded system. Hygienic design, cleaning efficiency, 
and color-coding feature helps reduce the risk of cross contamination and improve productivity. 


= Chemical- and corrosion-resistant 


Description 
Hygienic Plastic Shovels, 1-Pc. Design 
37 Y2 in x 14 in x 11 in 
38" x 4 x 11" 
42 in x 17 in x 14 in 
42" x 17 inx 14 in 
42" x 17 x 14" 
37 % in x 14" x 11" Metal Detectable 
42 in x 17' x 14" Metal Detectable 
D-Handle, 11" Blade 
D-Handle, 1272" Blade 
Dual Grips, 14" Blade | 
Sieve Shovel, 45 in x 12 % in x 13 72 in 
Hand Scoops 
Small Hand Scoop 
Mini Hand Scoop, 16 oz 
Small Hand Scoop, 32 oz 
Mega Scoop Dipper, 128 oz 
Mega Scoop 
Small Scoop, Metal Detectable 
Large Scoop, Metal Detectable 
Foo Hoe 


1'x8 
Mixing Paddles & Paddle Scrapers 
With Holes, 40" x 13" 
With Holes, 52 in x 13 in 
Without Holes, 40" x 13" 
Without Holes, 52 in x 9 in" 
Without Holes, 52" x 13" 
Stiff, Without Holes, 412" x 6" 
Flexible, Without Holes, 477" x 6" 
Floor Scrapers 
Nylon Blade, 7 in x 10 % in 
Stainless Steel Blade, 7 in x 10 % in 
Hand Scrapers 
Stainless Steel Hand Scraper, 8 76 in x 1 1^ in 
Stainless Steel Hand Scraper, 8 76 in x 3 in 


Large Hand Scraper, 9 % in x 4 % in 
Small Hand Scraper, 8 in x 3 in 
Small Hand Scraper, 7 % in x 3 in 


Small Hand Scraper, 8 in x 3 in 

8in x3 in Metal Detectable 

9% in x 4.4" Metal Detectable 

Mini Bench Scraper 577" x 37" 

Mini Bench Scraper 577" x 3 6 in 

Mini Bench Scraper 5 % in x 3 % in 

Mini Bench Scraper 57" x 34" Metal Detectable 
Bench Scraper 87" x 5 % in 

Bench Scraper 8 % in x 5 Жіп 

875" x 5" Metal Detectable 

High Temp Scraper Up їо 465°F, 4⁄6" x 94" 
ork and Rake 

Hygienic Fork 1012" x 101^" x 49" 

Hygienic Rake 7/2" x 8" 

Tubs and Undercarriages 

Lid for Large-Volume Color-Coded Modular Tub 
Carts - Polyethylene 4 % in x 32 in x 56 in 

Lid for Large-Volume Color-Coded Modular Tub 
Carts - Polyethylene 1 34 in x 27 in x 47 in 


m 


Stacking and Nesting Tote Tub - Plastic 
Lid for Tote Tub - Plastic 

Pallet for Tote Tub - Plastic 
Dumping-Style Hopper Undercarriage - 
Steel 19 іп x 27 V4 in x 41 Yin 


Dumping-Style Hopper Undercarriage - Stainless 
Steel 19 Yin x 27 1⁄4 in x 41 Yin 
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Angled Dump Tub - Polyethylene 21 34 in x 32 in x 54 % in 
ransport Storage Tub - Polyethylene 21 % in x 32 in x 54 ^ in 


Low Hopper Undercarriage - Steel 8 76 in x 26 76 in x 40 % in 


Low Hopper Undercarriage - Steel 9 36 in x 21 96 in x 42 1^ in 
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P CHOOSE: 
Color 


Pink, Orange, Purple, Black, Green, Blue, Red, White, Yellow 
Brown, Lime Green, Gray 
Purple, Green, Blue, Red, White, Yellow, Black, Orange 
Pink 
Brown, Lime Green, Gray 
Blue, Green, Gray, Red 
Blue, Green, Red, Gray 
Green, Blue, Red, Yellow, White 
Green, Blue, Red, Yellow, White 
Green, Blue, Red, White, Yellow 
White 


Pink, Green, Blue, Red, White, Yellow, Orange, Purple 
Blue, Green, Red, White, Yellow, Pink, Orange, Purple, Brown, Lime Green, Gray 
Green, Blue, Red, White, Yellow, Pink, Orange, Purple, Brown, Lime Green, Gray 
Green, Blue, Red, White, Yellow, Orange 
Orange, Green, Red, White, Yellow, Blue 
Red, Gray, Green, Blue 
Green, Blue, Gray, Red 


Blue, Green, Red, White, Yellow 


Blue, Red, Yellow, Green, White 
Green, Blue, Red, White, Yellow 
White, Blue, Green, Yellow, Red 
Green, Blue, Red, White, Yellow, Pink, Orange, Purple 
Red, Green, Gray, Blue 
Green, Blue, Red, Yellow, White 
Green, Blue, Red, Yellow, White 


Green, Blue, Red, White, Yellow, Black 
Green, Blue, Red, White, Yellow, Black 


Food Hoe F8431 
E4127 Mixing Paddle 
F9104 
High Temp = ex. 
Scraper чш - 
38Ү586 Hygienic jw "a " 
Rake F 4 f ] 
3LFF6 f / Hopper Tub 
/ 4LMJ3 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


REMCO 


PRODUCTS 


Std. 
FDA Compliant 


FDA Compliant 


ШІ 


ПШШИІГІГНШШЦІІ 


Brown, Lime Green, Gray, Pink, Green, Blue, Red, White, Yellow, Orange, Purple, Black FDA Complian: 
Brown, Lime Green, Gray, Pink, Green, Blue, Red, White, Yellow, Orange, Purple, Black FDA Complian: 
Purple, Pink, Green, Blue, Red, White, Yellow, Black, Orange — 
Brown, Lime Green, Gray FDA Complian: 
Pink — 
Orange, Purple, Green, Blue, Red, White, Yellow, Black — 
Brown, Gray FDA Compliant 
Lime Green FDA Complian 
Gray, Green, Blue, Red — 
Green, Blue, Red, Gray — 
Green, Blue, Red, White, Yellow — 
Pink, Orange, Purple = 
Brown, Lime Green, Gray FDA Complian: 
Green, Red, Blue, Gray — 
Purple, Green, Blue, Red, White, Yellow, Pink, Orange = 
Brown, Lime Green, Gray FDA Complian 
Green, Red, Blue, Gray — 
Blue — 
White FDA, USDA 
White = 
Green, Blue, Red, Yellow FDA and USDA Approved 
White FDA and USDA Approved 
Green, Blue, Red, Yellow, White FDA and USDA Approved 
White FDA and USDA Approved 
White FDA and USDA Approved 
White USDA 
White FDA Compliant 
White = 


Floor Scraper 


Brand 


Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Vikan 

Vikan 

Remco 
Vikan 


Vikan 

Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 


Remco 


Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Vikan 

Vikan 


Remco 
Vikan 


Remco 
Remco 


Remco 


Remco 
Remco 


Remco 


Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 


Vikan 
Vikan 


Remco 


Remco 


Remco 
Remco 
Remco 
Remco 
Remco 


Remco 
Remco 
Remco 
Remco 


Vikan.) 


Co” 


Item 
No. 


F9120 
F9120 
E9549 
E9549 
E9549 
E4433 
E4434 
H1590 
H1589 
H1594 
31CF42 


J5331 
63975 
F8523 
F8440 
E4131 
E4439 
E4440 


E4127 


E9385 
F9104 
E9386 
F9103 
E4436 
H1595 
H1596 


F8431 
F8432 


15452 
15453 


Е8986 


F8986 
F9102 


F9102 


F9102 
F9102 
E4437 
E4438 
H1593 
H1593 
H1593 
63976 
F8460 
F8460 
63977 
38Y586 


4EY29 
3LFF6 


K2490 
K2490 
K2491 


ИШЕ, 
4LMJ8 
4LMK3 
4LMK4 
ALMKS 


4LMJS 
4LMJ7 
4LMJ6 
4LMK2 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Concessions Equipment 


31EV89 


31EW23 


We invented the popcorn machine. 
THEN JUST KEPT GOING! 


4 
Popcorn Makers and Wagons 


Popcorn Makers have enclosed heat lamp and heated corn deck that keeps 
popcorn warm. Auto shut off safety features included with Goldrush and 
T-3000 models. Eye level rocker control switches and illuminated kettle heat 
Switch makes machine easy to operate. The 1-pc., nickel plated all steel 
popping kettle features a clean-in-place design. 31EW23 includes 32 oz. 
popper and caramelizer mounted on welded stainless steel table; ideal for 
caramel corn and cheese corn production. 


Item 

Description Cap. H w No. 
Popcorn Makers 
Trilogy 8/12/16 0z 347 іп 24 in 31Е/89 
T3000 120z 34 Vo in 24 in 31EV92 
Popcorn Coaters 
Coater Mixer Tumbler 4.5 gal 30 in 26 in 31EW22 
Popcorn Wagon Bases 
Goldrush Knockdown Wagon for 6 oz. Poppers — 31%in 40 72 іп 31EV93 
T3000 Assembled Wagon for А ; 
8/12/16 oz, Poppers 9 = 32in 44 %in  31EV95 
Gourmet Popping Plant 
Twin Gourmet Popping Plant 32 0z 62 іп 83 іп 31EW23 


31EV99 31EWO1 
THEN JUST KEPT GOING! 
Cotton Candy Machines, 
Wagon, and Cabinet 
Item 
Description Cap. Bowl Size H Ww No. 
Ringmaster Cotton Candy Machines 
Ringmaster Lite 8 to 10 Ib 26 in 17 Жіп 13 in 31EV99 
Ringmaster 5 10to 12 Ib 26 in 17 “in 13 ^ in 31Е/97 
Ringmaster 7 15 to 18 Ib 26 in 17 Yin 13 Yin 31EV98 
Ringmaster 2-Wheel Wagon, and Cabinet 
Cotton Candy Wagon — = 30 in 40 in 31ЕМ/01 
Cotton Candy Cabinet 75 |b = 71 іп 27 Vin 31ЕМ/02 
Cotton Candy Bowl — — 9in 26 in 31EW03 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


QnA 


We invented the popcorn machine 
THEN JUST KEPT GOING! 


FISCHER 


PAPER PRODUCTS 


Popcorn 
Bags 


31EW35 to 31EW32 


45KK04 


a Paper material 
ltem Pkg. 
Description Size Brand No. Qty. 
Support Our Troops Bags-Medium 2/02 Cretors 45КК04 500 


Popcorn Bag-Small 1 oz, 2 in Gusset, 31⁄2 in W, 8inL Fischer 462029 1000 


Eco-Popcorn Bags-Small 1% oz Cretors 31EW32 1000 
Eco-Popcorn Bags-Medium 2V» 02 Cretors 31EW33 500 
Eco-Popcorn Bags-Large 407 Cretors 31EW34 500 
Eco-Popcorn Bags-XL 5 07 Cretors 31EW35 500 


31EWO9 | = 31EW10 


31EW11 


We invented the popcorn machine 
THEN JUST KEPT GOING! 1 


Hot Dog Grills 


= 120V 

Broiler heats frozen hot dogs in 20 minutes and warms up to 48 buns. Grill 
provides complete rotation and included grease trap allows cooking of 
sausages. Feature stainless steel construction and digital temperature controls. 


Item 
|. Cap. Amps Watts H D wW No. 
Hot Dog Broiler 

Up to 36 Hot Dogs, 48 Buns 10A 1,200 W 17 25 35%  31EW09 
Slanted Hot Dog Roller Grill 

Up to 24 Hot Dogs 83A 1,0001 8 22 22 31EW10 

Up to 36 Hot Dogs 154A  1,850W 9% 24 35%  31bEW11 


FLOSS SUGAR 


eid 


«жамы Come [m 


Cotton Candy 
Floss 
31EW26 


Popcorn 
Portion Packs 
45KK03 


Popcorn Я 
у Portion Packs 2 
We invented the popcorn machine 31EW24 


THEN JUST KEPT GOING! 


Concession Ingredients 


Ready-to-use, great tasting ingredients make it simple to use for any 
concession areas or food service operations. Convenient popcorn portion 
packs are premeasured with corn, oil, and salt. 


Item Pkg. 

Description Size No. Qty. 
Floss Sugar For Use With Cotton Candy Machines 
Pink Vanilla Cotton Candy Floss 3% Ib 31EW25 6 
Blue Raspberry Cotton Candy Floss 3% Ib 31EW26 6 
Cherry Cotton Candy Floss 3% Ib 31EW27 6 
Grape Cotton Candy Floss 3% Ib 31EW28 6 
Green Apple Cotton Candy Floss — — _ 22 3Vlb ЗТЕМ29 [m 
For Use With Popcorn Machines, Gourmet Cookers, and Tumblers | E 
Popcorn Portion Packs 802 31EW24 36 
Popcorn Portion Packs, for 12, 14 or 16 oz. Capacity Machines 16 02 45КК03 24 
Caramel Mix 2% Ib 31EW36 12 
Neutral Glaze Mix 42 02 31EW37 12 
Non-Stick Lethicin igal _ 31EW38 — 4 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY Scan. Order. Done. 
Grills, Grill Covers & Fire Rings Details on page А1. 


CROWN {Ù VERITY 
Professional Grills 


Note: Hoods for grills are sold separately, unless noted in Description 
(see below). 


һи ни у: 
6..3 


= 2 OO Oi 


y — 


AM CHARCOAL GRILL 
тау Features removable legs. Grilling surface adjusts to 3 
А n 5YGG9 М — heights. 4" swivel casters, 2 are locking. 
ми DAA; 
аа GAS GRILLS 


EM — HL. | | 
12H016 | Constructed of rust-resistant 304 stainless steel and have 


| a lifetime warranty on the body and cooking grids. Burners 
have a 10-year warranty. Water pans prevent grease fires 
from occurring and ease cleaning. Grills include two 5" 
total-lock swivel casters and two ABS plastic wheels. 


Overall 
Cooking Propane Item 
Description BtuH Burners Surface Dim. Tank Cap. Includes E D H No. 
Charcoal Grill — — 60 x 24 in — Adjustable Grilling Surface, Removable Legs 72 in 24 in 31in — 5YGG8 
Gas Grill w/Hood 64,500 BtuH 4 28 x 21 in One 20-16 Tank End Shelf, Grill, Hood, Outdoor Cover, Warming Rack 46 Y^ in 28in 52in 12Н016 
Gas Grill 64,500 BtuH 4 28 x 21 in One 20-10 Tank Built-In Tank Holders, Hoods are Not Included 38 in 28 in 36in 5ҮбН5 
Gas Grill 79,500 BtuH 5 34x21in One 20-10 Tank Built-In Tank Holders, Hoods are Not Included 44 in 28 in 36in —5YGH4 
Gas Grill w/Hood 19,500 BtuH 5 34 x 21 in One 20-16 Tank End Shelf, Grill, Hood, Outdoor Cover, Warming Rack 52 in 28in 52in 12Н018 
Gas Grill 99,000 BtuH 6 46 x 21 in Two 20-Ib Tanks Built-In Tank Holders, Hoods are Not Included 56 in 28in 36in  5YGH3 
Gas Grill 99,000 BtuH 6 46x21in 4010 Propane Tank or Larger Grill Only 56 in 28 in 36in 12Н033 
Gas Grill 129,000 BtuH 8 58 x 21 in Two 20-Ib Tanks Built-In Tank Holders, Hoods are Not Included 69 in 28 in 36in 5Ү069 
Gas Grill 129,000 BtuH 8 58x21 in Two 30-Ib Tanks Hoods are Not Included 69 in 28 in 36in —5YGHO 
Gas Grill 159,000 BtuH 10 70 x 21 in Two 20-Ib Tanks Built-In Tank Holders, Hoods are Not Included 81 in 28in 36in 5YGH1 
CROWN ©; VERITY 
Grill Covers and Hoods 
Item 
Description Material For Use With No. 
Grill Covers | 
32 inW x 24 inD x 16 inH Vinyl 12H001 12H047 
- 38 inW x 24 inD x 16 inH Vinyl 12H002 12H049 
Roll Dome Hood 40 inW x 30 inD x 50 inH Vinyl 30 in Grill Models with Roll Dome 12H046 
Grill Cover 46 inW x 30 inD x 50 inH Vinyl 30 in Grill Models with Roll Dome 12H048 
50 inW x 24 inD x 16 inH Vinyl 12H003 12H051 
56 inW x 30 inD x 50 inH Vinyl 30 in Grill Models with Roll Dome 12H050 
72 inW x 30 inD x 50 inH Vinyl 30 in Grill Models with Roll Dome 12H052 
= 74 inW x 28 inD x 30 inH Vinyl Hu 5YGG8 12H054 
84 inW x 30 inD x 50 inH Vinyl 30 in Grill Models with Roll Dome 12H053 | 
Hoods and Shelf 
30 in Roll Dome Hood Stainless Steel 129007, ТАНОВ, КҮНЕ, 129020, 121120, SYGNO 
; ; 12H002, 12H018, 12H019, 12H021, 
36 in Roll Dome Hood Stainless Steel 12H028, БҮСНЇ, 5YGH2, 5YGH4 5YGH7 
End Shelf 48 in Roll Dome Hood Stainless Steel 12Н003, 12H032, 12Н033, 5YGH3 5YGH8 
Stainless Steel ; 5YGG9, 5YGHO, 5YGH1, 5YGH2, 5YGH3, 
Removable End Shelf Stainless Steel 5YGH4, 5YGH5, 5YGJO, 5YGJ1 5YGJ2 


APLAYCORE сөккен 


Fire Rings 
Each ring is a durable, rust-resistant, 
high-temperature, powder-coated 


Pedestal Grills 


Constructed of durable, rust-resistant, high-temperature, 


12A237 black powder-coat firebox. Feature inground-mount posts steel firebox. 7-ga. outer wall has a 
and 7-ga. base plates with 10-ga. side plates. 1" safety lip. Include staple anchors 
Cooking for a permanent inground mount. 
Surface Item i i 
Type Bümiérs- — Dim. L D H No. 12A244 12A244 is adjustable. 
Adjustable 1 300sq.in. 23in 15іп $38in 12A237 Cooking Item 
Cantilever 1 300sq.in. 23in 19іп 40іп 12A238 “Мет H No. 
Bi-Level 2 1008sq.in. 39in 39in 38in 124241 | _ He Ring zn ТЕЛІ 
Doubl " ; т ; ire Rin in 
Т 2 106459. іп. 33іп 44іп 40іп 124240 na 1 


VOLLRATH’ 
(CARLISLE (ӘУ 


Grill and Oven Cleaning Tools 


Will not absorb grease or odors. 


Item РК. 14D303 
Description Brand No. Qty. 
10 in" Pizza Oven Brush with Scraper, Carlisle 14D303 12 


Crimped Brass Bristles (Head Only) г 
20 in'L Wood Handle Scraper with Carbon Steel Bristles Carlisle  4KDH9 12 


21 96 in'L Grill Tender Scraper with Splashguard Vollrath | 6PVG3 1 
1460 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com 12-4643) 
nn 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Ice Machine Repair Parts 
For ice machines, see pages 3002-3004. 
FOLLETT ICE HOSHIZAKI ICE-0-MATIC 
Ice Chute Solenoid Grille Micro Switch Water Valve Water Pump 
31MX29 31MW69 19XL28 24EU51 24EU23 30NW76 
MANITOWOC ICE 


SCOTSMAN 
Se i 


HE a a 


Control Board Dump Valve eds Toggle Switch USB Flash Electronic Ice Thickness Water Sensor 
28ZL38 202811 Ice Thickness Probe 202826 Drive Control Kit Sensor and Harness 
202833 202821 38Y215 38Y216 38Y227 


Ice Machine Replacement Parts 2222227 37 ice-o-matic “Manitowoc $Nu-Calgon. Scotsman 


Genuine replacement and repair parts for ice machines. Don't see what you need? Find even more at Grainger.com. 


Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Description Model No. Description Model No. 

Follett Ice і Water Valve 4А2772-01 24EU53 Water Curtain 4005233 287К81 
Bottom Bearing РІ502738 31MW66 Water Valve 4A0865-01 24EU23 Water Curtain 4012729 28ZL06 
Control Board PD502242 31MW84 Water Valve 3U0111-04 24ЕТ52 Water Curtain 4008513 287К78 
Dispenser Chute Cover PD502681 31MW65 Ice-0-Matic num Water Distribution Tube Assembly 7624983 287К47 
Dispenser Chute Cover PD502439 31MX11 Cap p Lug 9131026-02 30NW81 Water Inlet Valve 9122 202818 
Dispenser Switch PD501318 31MX02 Fitting Drain 9091140-01 30ММ/67 Water Inlet Valve 000009123 202817 
Dispenser Switch Lever PD501714 31MW96 Float Valve 9131111-01 — 30NW72 Water Level Probe 20-0654-9 202822 
Drain Grill 01050277 43EH11 Gasket Bin Door 6081036-01 35ХА44 Water Pump 7623063 287124 
Drain Pan 00108829 31MX01 nlet Water Valve 1011337-28 30NW88 Water Ритр, 115/60/1 2008929 287111 
Drain Pan Bracket 00136077 31MX22 Limit Switch 9101124-02 30ММ/69 Nu-Calgon 

Drain System O-Ring PB502022 31MW71 Low Pressure Service Kit 9041104-101A — 63RN28 Ice Machine Sanitizer 4211-34 45ҮҮ10 
Fastener Plunger PD502057 31MW55 Pump Water 1550 Rpm 220V ICE9161076-02 —35XD67 Scotsman 

Filter Cartridge 00130211 31MW73 Purge Valve, 120V 9041105-04 30NW64 Bearing Replacement 02-4578-02 282761 
Gear Box and Motor 00142034 31MX68 Purge Valve, 120V 9041105-01 30NW63 Bin Level Control А37710-021 287852 
Gearmotor P1502730 31MX03 Quick Connect Filter I0MQ 36RF14 Breaker and Bearing A34505-020 287759 
ce Chute 00981225  31MX29 Relay, 2 Pole, 120V 9101084-01 30ММ/68 Cartridge SSMRC1 287842 

М Board РІ502331 31MW74 Relay, 2 Pole, 240V 9101084-02 30NW87 Circuit Board 12-2843-21 38Y230 

nspection Door PB502264 31MW61 Splash Curtain 9051154-08 — 30NW65 Clear Cleaner 19-0653-01 282М41 

nspection Door PB502237 31MW54 Splash Curtain 9051154-07 30NW91 Dispensing Motor 12-2677-21 282147 
Quick Connect Filter 00130245 31MW56 hermostat 9041004-02 30NW83 Door Gasket, 1 ft. 13-0595-00 38Y217 
Quick Release Pin PD501949 31MW85 hermostat Bin Control 9041097-01 30NW61 Electronic Control Kit 12-2838-24 38Y215 
Sani Sponge Kit 00132068 31MW67 imer Module 9101148-01 30NW70 Gear Reducer and Motor A33220-021 38Y253 
Sealed Sensor Assembly 00116533 31MX45 Water Distribution Tube Assembly  2041338-01 30NW86 Grill 02-2951-01 38Y232 
Sensor Lens PD502690 31MX17 Water Filter Cartridge IOMWFRC 30NW89 ce Chute 02-1995-01 38Y238 
Smartgate PB502363 31MW72 Water Press Regulator 9041059-01 30NW90 ce Level Control 11-0540-21 38Y212 
Solenoid PD501961 31MW69 Water Pump 9161076-01 30NW76 ce Thickness Sensor A39031-021 38Y216 
Solenoid Boot PD502098 31MX62 Water Pump 9161079-03 30ММ77 nlet Valve 12-1646-01 38Y246 
Solenoid Valve 00130831 31MW63 Water fump 1011337-31 30NW82 nlet Valve 12-1646-04 28ZR21 
Solenoid Water Valve PD502243 31MW76 Manitowoc Ice т PEN Motor 18-8850-01 287877 
SS Sensor Kit 00122978 31MW62 Bin Door Assembly 1624493 287134 Reducer, Less Motor A33220-030 287764 
Switch PD502441 31MW86 Bin Door Assembly 7628503 287133 Replacement Cartridge Ssm SSMRC6 287751 
Temperature Controller 00900084 31MX48 Bin Door Assy 7602603 287109 Reservoir Valve 02-3266-02 287Р49 
Thermostat РІ500514 31MW58 Bin Door Assy 54007570 7628453 287130 Sensor Touch Free 12-2551-20 287716 
Thumb Screw PD501100 31MW75 Bin Switch 23-0148-3 202827 Sink 02-2944-20 38Y241 
Top Bearing Assembly РІ502736 31MX04 Control Board 2006199 287131 Spout 02-3944-01 2871188 
Valve and Reservoir Float РІ500504 31MW57 Control Board 1629073 287129 Sump Level Sensor Assembly 11-0539-51 38Y214 
Water Filter System 00130229 31МХ27 Control Board 7627823 282138 Temperature Sensor 02-3410-21 38Y220 
Welded Grille 00108845 31MW82 Door And Frame Assembly 040001716 28ZK86 ouch Free Sensors 12-2495-21 287703 
Hoshizaki | Door Апа Frame Assembly 40001717 28ZL03 Water Header Top 02-4065-01 287М37 
Door Switch 3A1826-01 24ET41 Dump Valve 000001768 207812 Water Inlet Solenoid 12-2922-01 38Y228 
Drain 309246-01 24ЕТ14 Dump Valve 000001767 202811 Water Level Sensor А39030-021 38Ү218 
Drain Board 3A2145-01 24ET42 Fan Motor 115V/60Hz,When Repl 2412929 287120 Water Pump 12-2419-71 287724 
Float Switch 4A3624-01 24EU61 Fan Motor Kit, 208-230V 7626723 287128 Water Pump 12-2919-21 287702 
Grille 102936-04 19XL28 ce Thickness Control 20-0802-9 202825 Water Pump 12-2586-27 38Y224 
Micro Switch 4A2546-01 24EU51 ce Thickness Probe 76-2781-3 207833 Water Pump 12-2586-21 38Y229 
Pump Assembly PA0613 24EV02 ce Thickness Probe 000008660 207820 Water Pump 12-2582-21 38Y234 
Pump Motor 2U0106-01 24ET13 Motor 020003650 43EH64 Water Reservoir and Float 02-3266-01 38Y243 
Pump Motor Assembly 5-0730 24EV03 O-Ring,Package Of 6 5004649 282J38 Water Seal 02-0929-23 38Y223 
Quick Connect Filter H9655-11 31XC11 Relay 8505533 43EH80 Water Sensor and Harness A33101-022 38Y227 
Shelf Clip 428957-01 24ET78 Replacement Cartridge Shurflo 122705 33RP90 Water Solenoid Valve 12-2666-01 38Y219 
Tee 4A0177-01 24EU12 oggle Switch 23-0134-3 202826 Water Valve 12-2548-01 38Y213 
Thumb Screw 434168G01 24ET86 USB Flash Drive 000009169 202821 

Truss Head Screw 7032-0416 24EU81 Water Curtain 4304643 28ZK69 


Small Part. Big Problem. 


When one small part fails, one large operation may go down. We can help you reduce costly downtime with 
thousands of quality OEM repair and replacement parts. Let us help you find what you need fast. 


Visit grainger.com/repairparts to learn how! 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1461 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY Scan. Order. Done. 
Food Service Repair Parts Details on page A1. 


Power Switch 


Blade Harness 
21WG23 Assembly 
^ Ф---- 28ZY56 
Fuse, 6.3A Cooling Fan Gas Valve Knob Thermostat 
21VM61 21VY45 21WF49 21WF20 
* AUTE, SHAAM à if VOLLRATH’ 
MBUNN mUBLODGETT CLEVELAND QU, ЧУ 


Food Service ін "T | ie 
Replacement Parts -tue . IMPERIAL Vulcan '0 coupe Garland SILVER KING. 


Original equipment manufacturer parts for counter top equipment, coffee makers, food preparation, fryers, ovens, slicers, ranges, refrigeration, 
freezers and more. Search for your replacement part on Grainger.com for the full product offering. 


Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Item Model No. Item Model No. Item Model No. 
Coffee Maker Rheostat, 120V 2E-83221 21VX77 Prep Machine 
BUNN Rheostat, 1K Ohm 86281 21VY57 GLOBE 
Dish Warmer Assembly 41188.1000 35DV82 Rheostat, 208/240V 2Е-83222 21VX78 Power Cord Strain Relief 877 19XL21 
Flip Lid 38497.1000 350/08 Rocker Switch 2E-70444800 21МХ05 Rubber Foot 40 24ER07 
Flip Lid 38498.1000  35DV94 Rocker Switch 2E-89501 211211 ROBOT COUPE = 
Limit Thermostat 29329.1000 350153 Speed Nut 2C-89025 21VY94 Blade 27055 21WG23 
On/Off Switch 04067.0001 35DV50 Spring AS-8902200 4 21VY92 Cutter Bowl Lid 1064585 21WF99 
On/Off Switch 12920.0000  35DW28 Strain Relief Bushing 8967400 21VY99 Lid 29341 21WG43 
Probe Assembly Kit 39085.1001 35DV36 Switch 2E-67005 21VU88 R2N Motor Support, 3 qt. 39108 21WG55 
Probe Replacement Kit 29327.0001 35DV87 hermostat APW2T-56527 — 21VU56 S Blade 27061 21WG24 
ank Heater Kit 04236.1000 350137 CLEVELAND Speed Control Pot RV6043 21WG97 
imer Kit 32400.0000 350093 emp Sensor 5К50933-1 287.27 VOLLRATH 
Water Pitcher 04870.0000 350119 VOLLRATH Hex Nut,5/16-18,Nyloc 353 327.24 
Combination Oven Miniature Rocker Switch 23420-1 21WH72 Rubber Foot, 1/2" dia. 303 327.21 
ALTO SHAAM Power Cord, 16 ga. 17085-1 21WH58 Ranges 
Cleaner CE-28892 21VM32 Power Cord, 18 ga. 17023-1 21WH54 CLEVELAND 
Drain Screen DA-2943 21VM44 Screw Thread Rolling, 10-32 17014-3 21WH53 Pinch Valve,1 in. 104464 282J25 
Filter Cartridge F-26356 21VM59 Short Stem Thermostat 17037-1 21WH55 GARLAND MANUFACTURING 
Fuse, 6.3A FU-33452 21VM61 Silicone Rubber Heater Gasket 178681-1 21WH69 Door Spring 1005800 21WE67 
nsulation 1N-22364 21VN07 Freezer Knob 1089100 21WE70 
Lamp, 15W LP-3686 21VN28 TRUE VULCAN HART 
Light Bulb, 25W LP-34206 21VN27 Lamp, F013 801159 33RR37 Burner Knob 00-499595-00001 287Х14 
Odor Guard Filter F-25866 21VM58 Motor, 115V 800448 322H96 GE Motor 00-419720-00002 29AC74 
Quick Connect Probe PR-34298 21VN53 Fryer Pilot Tip 00-412063-00002 287Х44 
emperature Gauge GU-3273 21VM89 IMPERIAL Power Switch Harness Assembly 00-427755-000G1 287Ү56 
emperature Gauge GU-34197 21VM91 Buzzer 33496-230 21WF55 Water Level Probe 00-817233 287760 
BLODGETT Fan, 115V 33648-115 21WF56 Refrigeration 
Axial Fan, 230V 23034 21WC40 Gas Valve Knob 28328 21WF49 SILVER KING 
Control, 120V R5707 21WE47 High Limit Switch 1177 21WF22 Starter, 115V/230V 99184P 29PC68 
Element Assembly 20319 21WC01 Micro Door Switch 1355 21WF30 ransformer Assembly 26039 287/63 
Halogen Bulb, 20// D0128 21WD96 Oven Thermocouple 1121 21WF03 TRUE 
Spark Box Assembly 20348 21WC04 Pilot Burner Assembly 10000-9 21WE86 Defrost Timer 831971 21WH31 
CLEVELAND Power Switch 1126 21WF04 Lamp, 120V 801112 21WH14 
Y-Strainer Chrome Plated KE52702 32ZE90 Thermopile 1096 21WE93 Motor 800401 21WH06 
Counter Top Thermostat 1175 21WF20 Shelf Clip Kit 920158 21WH48 
APW WYOTT Thermostat 1160 21WF12 Steamer 
Adjustable Leg, 4 in. 2A-8632100 21VY62 Gas Mixing Kettles CLEVELAND 
Complete Hot Food Well 55361 21VU11 CLEVELAND Coupling, 78 in. 104838 282626 
Cooling Fan, 120V 20-85286 21VY45 Bridge Rectifier,600V KE50581 282674 Hex Lock Nut, 4-20 14665 282619 
Drain Strainer Assembly AS-56655 21VU71 Griddle Ignition Module Control 03546 287.16 
Drawer Slide Nut 74-20 Nylock 98893 21VY89 CLEVELAND Immersion Element,208 to 220V FK103881 282J14 
Fuse, 3A : AS-85601 21VY47 Ignitor/Pilot Assembly, T1/T4 5К2477000 287.10 Motorized Timer 110198 282H66 
ndicator Light, Amber, 250V 2E-1515300  21VP96 VULCAN HART O-Ring FA05002-37 287620 
nfinite Control 120V, 13A 2J-55564-EGO — 21VU30 Fenwal Ignition Module 00-498443 29AA45 O-Ring, EPDM-E50 FA05002-12 282611 
nfinite Control 120V, 15A APW2E-55564 21029 Oven Screw,8-32x1/2 in. FA11092 327Е75 
nfinite Control 208V, 13A 2E-87054-EGO — 21VY69 BLODGETT Steam Valve,3/4 KE02055-3 282415 
nfinite Switch, 120V, 13A APW2E-1327900 21VP41 Flex Hose 33249 21WC83 Transformer,120-24V 20528 282H17 
nfinite Switch, 220V, 13A APW2E-1328200 21VP42 Fuse, 10A 20162 21WA97 VULCAN HART 
Jiffy Clip 2P-89120 21VZ02 Lamp Socket 4922 21VZ55 Filter Cartridge 00-854306-00013 29АС59 
Knob APW2R-55825  21VU36 Light Indicator, Red, 28V 18265 21WA72 
Lamp, 40W, 120V APW2E-75916 — 21VX41 Reducer,Stainless 55107 19XL05 
Limit Thermostat 21-69106 21VU92 Steel, % To % NPT 
Pan Element, 8 in. 63456 21VU82 Rotary Switch 21068 21WC25 
Perma Gum Package Assembly 55872 21VU37 Stainless Steel Reducer 55107 19XL05 
Porcelain Socket 2Е-73003 21VX06 


DATO peifojg: La 


Refrigeration Replacement Gaskets 


For all of your OEM door gaskets and refrigeration equipment needs, 
search using your manufacturer model or serial number. To properly 
Size a gasket, measure the existing outside edge to outside edge. Visit 
Grainger.com for the full product offering. 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Refrigerators & Freezers 


Tre... 


Commercial Refrigerators and Freezers 


Provide years of reliable service in demanding commercial applications. Most models come with heavy-duty 
casters (height does not include casters). Include NSF-certified temperature gauge and a dynamic condenser that 
delivers superior performance in high-temperature food service environments. Adjustable shelves feature stainless 
steel supports and chrome-plated clips. Freezer lids include locks, except for GPPK6 and 6PPK8. 


Note: For repair parts, go to Grainger.com. 
Refrigerator Freezer 


Description Color Cap. Cap. 

Undercounter Refrigerators 

Silver 6.5 cu ft — 
Undercounter 

Silver 12 cu ft — 
Reach-In Refrigerators 

Silver 23 cu ft -- 
Commercial Silver — 43cuft = 

Silver 72 cu ft — 
Refrigerated Merchandisers 

White 12 cu ft — 
Glass Door ; 
Merchandiser White — 23cuft а 

White 49 cu ft = 


Undercounter Refrigerators 
ndercounter, Stainless 

eel, One Door Silver 6.3 cu ft — 
Worktop Refrigerators 
Worktop, Stainless " 

Steel, TWo Door Silver 16.7 cu ft 
Refrigerator/Freezers 


ос 


Dual Temp, Stainless 
Steel, Half Door Silver 10cuft 6.7 cu 
Dual Temp, Stainless " 
Steel, Full Door Silver — 9.7cuft 9.7 cu 
Freezer Merchandisers 
Glass Door White = 23 cu 
Merchandiser White _ 49 cu 
Reach-In Freezers 
Silver — 23 cu 
Commercial Silver — 49 cu 
Silver — 72 cu 


Bottle and Back Bar Bottle Coolers 


Black 13 cu ft = 
Commercial 
Black 13 cu ft = 
Cold Beverage Dispensers 
Black, — Nn 
Direct Draw Beer Silver 
Dispenser Black, м __ 
Silver 
Worktop Refrigerated Preparation Tables 
Silver 6.5 cu ft — 
Commercial 
Silver 6.5 cu ft — 
Sandwich/Salad, 
Stainless Steel, Silver 16.7 cu ft — 
Two Door 


H 


29 3 in 
29 % in 


78 % in 
78 % in 


78 % in 


62 % in 
78 % in 
78 іп 


31 % in 


39 in 


78 % in 
78 % in 


78 % in 


78 іп 


83 % in 


83 % in 


83 % in 


33 Vo in 


37 in 


39 % in 
37 in 


43 in 


33 % in 


43 in 


Ww 


27 % in 
48 Фіп 


27 in 
54 Ув in 


78 Vs in 


24 % in 
27 in 
54 увіп 


24 in 


48 % in 


27 in 
54 Vs in 


27 in 


54 Ye in 


27 in 


54 Ув in 


78 Ув іп 


64 V^ in 


58 % in 


23 in 
58 % in 


27 % in 
27 % in 


48 % in 


30 Жіп 
30 Жіп 


29 Yin 
29 Yin 


29 V in 


25 in 
31 ^in 
31 іп 


24 % in 


31 Жіп 


29 % in 
29 V in 


31 Yin 


31 % іп 


29 Yin 


29 7 іп 


29 Y^ in 


26 % in 


27 Yin 


31 Ain 
27 Vs in 


30 Жіп 
30 Жіп 


31 vein 


Door 
Style 


Solid 
Solid 


Solid 
Solid 


Solid 


Glass 
Glass 


Glass 


Solid 


Solid 


Glass 


Solid 


Glass 


Glass 


Solid 


Solid 


Solid 


Solid 


Solid 


Solid 
Solid 


Solid 


6PPK5 


Includes 


2 Adj. PVC Coated Wire Shelves, 4 Shelf 
Clips Included Per Shelf, Cord and Plug Set 
4 Shelf Clips Included Per Shelf, Cord and 

Plug Set, PVC Coated Wire Shelves 


4 Shelf Clips, Cord and Plug Set 
4 Shelf Clips Included Per Shelf, 6 Adj. 
PVC Coated Wire, Cord and Plug Set 
4 Shelf Clips Included Per Shelf, Cord and 
Plug Set, Black PVC Coated Wire Shelves 


4 Shelf Clips, Cord and Plug Set 
4 Shelf Clips, Cord and Plug Set 


4 Shelf Clips, Cord and Plug Set 


2 Front Leg Levelers, 4 Shelf 
Clips, Cord and Plug Set 


16 Shelf Clips, 4 Casters 


4 Shelf Clips Included Per Shelf 


4 Shelf Clips Included Per Shelf, 6 Adj. 
PVC Coated Wire, Cord and Plug Set 


4 Shelf Clips, Cord and Plug Set 


4 Shelf Clips, Cord and Plug Set 


3 Adj. Shelves, 4 Shelf Clips Included Per Shelf 


4 Shelf Clips Included Per Shelf, 6 Adj. Shelves 


4 Shelf Clips Included Per Shelf, (9) Adj. Shelves 


2 Front Leg Levelers, 4 Shelf 
Clips, Cord and Plug Set 
Bottle Cap Opener and Cap 
Catcher, Cord and Plug Set 


4 Casters, Door Lock, SS Insulated Beer Column 


2 SS Insulated Beer Column, Door 
Lock, 2-Way Tapper Manifold 


4 Casters, 4 Shelf Clips 


2 Adj. PVC Coated Wire Shelves, 4 Shelf 
Clips Included Per Shelf, Cord and Plug Set 
12 Clear Polycarbonate NSF Approved 
Food Pans, 16 Shelf Clips, 4 Casters, 
Removable Cutting Board 


2 
р 
Mfr. 
Std. Model 
ANSI, NSF TUC-27-HC 
ANSI, NSF TUC-48-HC 
ANSI, NSF -23-HC 
ANSI, NSF -49-HC 
ANSI, NSF T-72-HC 


CE Certified, cULus, NSF/ | GDM-12- 
ANSI 7, UL EPH Listed HC-TSLO1 
CE Certified, cULus, NSF/ — GDM-23- 
ANSI 7, UL EPH Listed HC-TSLO1 
CE Certified, cULus, NSF/ бОМ-49- 
ANSI 7, UL EPH Listed HC-TSLO1 


ANSI, NSF UC-24-HC 

NSF, UL TWT-48-HC 

ANSI, NSF -23DT-HC 

ANSI, NSF -49DT-HC 

CE Certified, cULus, NSF/ .GDM-23F- 
ANSI 7, UL EPH Liste HC-TSLO1 
CE Certified, cULus, NSF/ | GDM-49F- 
ANSI 7, UL EPH Liste HC-TSLO1 


CE Certified, cULus, 
Natural Refrigerant, NSF/ -23F-HC 


ANS 


CE Certified, cULus, 
Natural Refrigerant, NSF/ -49F-HC 


7, UL 


Listed 


ANSI 7, UL Listed 
CE Certified, cULus, 
Natural Refrigerant, NSF/ -T2F-HC 
ANSI 7, UL Listed 
E TD-65- 
ANSI, NSI 4-HC 
ANSI, NSF BB-2-HC 
NSF Certified, UL Listed DD-1-HC 
NSF Certified, UL Listed DD-2-HC 
SSU-27- 
NSF, UL 08-HC 
ANSI, NSF TWT-27-HC 
SSU-48- 
NSF, UL 12-НС 
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Item 
No. 


6PPJ8 
6PPJ9 


6PPJ1 
6PPJ3 


6PPJ5 


6PPK4 
6PPK5 
6PPK7 


497942 
497943 


497938 
497939 


6PPK6 
6PPK8 


6PPJ2 
6PPJ4 


6PPJ6 


6PPK1 
6PPK2 


497940 
497941 


6PPJ7 
6PPKO 


497944 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Specialty Refrigerators & Freezers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ж Undercounter Refrigerators and Freezers 
^ Designed for healthcare, research, and REFRIGERATORS 
x laboratory use to maintain critical storage ^ Interior-mounted electronic temperature control with remote alarm signal interface. 
temperatures. Feature automatic defrost FREEZERS 


шаны. 52WR11 can hold -20°C temperature 


Refrigerator Freezer Mfr. Item 
Description Color Cap. Cap. w D Model No. 
Refrigerators 
MicroSentry ІІ, Reversible-Side Hinge, Solid, Swing Door White 5.3 cu ft — 33 іп 23 % in 2334in — MS24RAS4LW1 52М/В06 
MicroSentry Il, Reversible-Side 3 дЕ А А ; 
Hinge, Glass, Swing Door White 5.3 cu ft 33 % in 23 Жіп 23% in MS24RAG4RW1 52WRO7 
MicroSentry ІІ, Compact, Reversible- А ; ; ; 
Side Hinge, Solid, Swing Door White 2.8 cu ft — 33 % in 14 7 in 2334in | MS15RASA4RW1 52WRO08 
Reversible-Side Hinge, Solid, Swing Door White 4.6 cu ft — 31 sin 23 іп 23 іп SA24RAS4RW1 45NW34 
Reversible-Side Hinge, Solid, Swing Door White 4.6 cu ft — 31 ^ in 23 % in 23 %in SA24RAS4LW1 45ММ/35 
Reversible-Side Hinge, Solid, Swing Door Stainless Steel — 4.6 cu ft — 31 vein 23 іп 23 % in 5А24ВА55852 45ММ/38 
Reversible-Side Hinge, Solid, Swing Door Stainless Steel — 4.6 cu ft — 31 V in 23 % in 23 % in 5А24ВА55151 45ММ/39 
Freezers 
45NW38 Left-Side Hinge, Solid, Swing Door White — 47cuft 933%іп 23 % in 23 іп М524ҒА541М/1 5210811 
Right-Side Hinge, Solid, Swing Door White — 47сий 3394in 23 % in 23 in MS24FAS4RW1 52WR10 
Da a MICRO 
nby ШЕНІШБЕ FRIGIDAIRE 
— Compact Refrigerators/Freezers and Beverage Center 
6RNP1 Adjustable shelves. Door has can shelf with bottle rack. Units feature swing doors, 2 wheels and 2 level- 
ing legs, flush back design, reversible door hinge, and humidity control. 49JY90 and 49JY91 are rated 
for outdoor use. 
BLACK WHITE STAINLESS STEEL 
Refrigerator Freezer Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Cap. Cap. H w D Brand Model No. Brand Model No. Brand Model No. 
Refrigerators 
1.7 cu = 20 in 17 % in 20 in Danby DARO17A2BDD бАМР8 = = = = = = 
2.3 cu = 25 in 18 % іп 19%in  |MicroFridge 2.3MF4R 49JY85 — = = = = = 
2.3 cu = 25 in 18 % іп 17 % in Danby DAR022A1BDB 49JY88 = = = = = — 
2.5 си = 27 ‘in 17 %in 20 % in — == = Danby DAR026A1WDD 6RNP9 = = = 
2.6 Cu == 26 % in 17 % in 20 in Danby DARO26A1BDD 10М668 — — — — == — 
4.4 cu = 32 % in 20 % in 21 in Danby DARO44A4BDD — 10N669 | Danby | DARO44A4WDD  6RNRO = = = 
Refrigerator/Freezers 
2.6 cu 0.31 cu ft — 32*4in 17 іп 18 Yin — — — Danby | DCRO32A2WDD  6RNP6 — — — 
7.4 си 2.7 cu ft 59 % in 23 іп 26 % in — = = Danby DFF101BTWDB 39Е722 Danby DFF101B1BSLDB 49JY92 
8 cu ft 2.3 cu ft 58 % in 23 % in 26% in  |MicroFridge 10.3LMF4R 49JY87 — = = = = = 
Refrigerators with Ice Compartment 
1.6 cu = 19 34 in 17 % in 18 ^ in Danby DCRO16A3BDB 10М219 == = = = = = 
3.2 cu = 32 “зіп 17 % in 18 Yin Danby DCRO32A2BDD 10N665 = = = = = - 
4.4 си = 32 % in 20 56 in 20 % in Danby DCRO44A2BDD 10М666 | Danby DCRO44A2WDD — 6RNP7 = = = 
Beverage Centers 
3.1 cu — 33 % in 17 % in 1934 in Danby DBC117A1BSSDB-6 6RNP1 = = = = = E 
4.6 cu = 34 in 21 ^ in 24 V in = = == = = = Frigidaire FFBC46220S 52HZ70 
Outdoor-Rated Refrigerators 
3.3 cu = 33 % in 17 % in 20 V in — = = == = = Danby DARO33A1BSLDBO _49J 90 
4.4 cu — 33 % in 20 % in 21 % in — — = — — — Danby DARO44A6BSLDBO — 49JY91 
Overall Overall Overall Mfr. Item 
Danby Freezer Cap. Height Width Depth Door Style Model No. 
Residential Chest Freezers 
6RNR3 = 3.8 cu ft 33in 24 "in 22 Vin Solid, Flip DCF038A3WDB  6RNR3 
Chest and Upright 5.5 cu ft 33 in 32 % in 22 V in Solid, Flip DCF055A2WDB 6RNR4 
1.2 cu ft 33 іп 39 “іп 22 Yin Solid, Flip DCF072A3WDB 6RNRS 
? Freezers Residential Upright Freezers 
А А 4.3 cu ft 36 іп 23 % in 24 Vo in Solid, Swing ^ DUFMO43A2WDD — 6RNR7 
White color; adjustable thermostat. 8.5 cu ft 58 іп 23 % in 25 % in Solid, Swing DUFMO85A4WDD 6RNR8 
mm 
" А A " z a MICRO 
Microwave-Refrigerator Combination Units B FRIDGE. 
One-plug-to-the-wall combination units have Safe-Plug Refrigerators—2 full-width wire shelves (except 35PF90), 
technology to limit electrical draw to 11 to 13A. Include Stay door shelves, 2-liter bottle storage, reversible door hinges, 
eRNN4 Safe 1st Defense sensor to avoid unnecessary fire alarms, and leveling legs. 
2 USB charging stations, and 3-prong standard outlet for Microwaves—7/00W, glass carousel, programmable LED 
charging laptop, smartphone, or tablet. display and clock. All units are UL Listed. 
BLACK STAINLESS STEEL WHITE 
Microwave Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Cap. Refrigerator Cap. Freezer Cap. H Ww D Model No. Model No. Model No. 
Refrigerator and Microwave 
0.7 cu ft 2.3 cu ft = 35 Yin 18 % in 19 34 in 2.3MF4-7B1CB _ 6RNN4 — = = = 
0.7 cu ft 2.3 cu ft — 35 % in 18 % in 19 іп = — 2.3MF4-7B1SCB 35РҒ89 = = 
Refrigerator, Freezer and Microwave 
0.7 cu ft 2.2 cu ft 0.8 cu ft 45 V in 18 % in 20 % in — = = = 3.0RMFA4H-/B1W 10М215 
0.7 cu ft 2.2 cu ft 0.8 cu ft 44 in 18 % in 19 % in — — 31MF7-7B19X 35РҒ90 — — 
0.7 cu ft 3.3 cu ft 1.3 cu ft 56 Yin 18 % in 22 Yin 4.8MF4-7B1X 6RNN7 — = = = 
0.7 cu ft 3.3 cu ft 1.3 cu ft 58 Yin 18 % in 22 Yin = =z — — 4.8RMF4H-7B1W 10М217 
0.9 cu ft 7.9 cu ft 2.4 cu ft 71 Ve in 23 1⁄4 in 26 34 in 10.38LMF4-9B1X 10М218 — = = = 
0.9 cu ft 7.9 cu ft 2.4 cu ft 11A in 23 % in 26 % in — — = = 10.3LMF4-9B1WX 6RNN8 


1464 GRAINGER. 


- Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Refrigerator/Freezers & Dishwashers 


Stainless 
White Steel, 
FRIGIDAIRE 31EV44 52HZ74 
Top Freezer, Right and Reversible Door 
Hinge—Brightly-lit interior, clear dairy 
door, and Space Wise organization system 
makes it easy to find exactly what you need. 
Humidity-controlled crisper drawers keep 
fruits and vegetables fresh. Stainless steel 
exterior units are resistant to fingerprints, 
easy to clean, and the interiors are designed 
to contain spills for easier cleanup. 
STAINLESS 
BLACK WHITE STEEL 
Refrigerator Energy Star Mfr. Item Item Item 
Total Cap. Cap. Freezer Cap. Defrost Compliant Amps H w D Model No. No. No. 
10.1 cu ft 7.4 cu ft 2.7 cu ft Automatic Yes 15A 59 % in 23 % in 26 in FFTR1022 31EV43 31EV44 — 
11.6 cu ft 8.4 cu ft 3.2 cu ft Automatic Yes 15A 59 % in 23 % in 28 94 in FFTR1222 31EV41 31EV42 — 
11.6 cuft 84cuft 32cuft Automatic Yes 15A 59 % in 23 % in 28 % in FFET1222UV = - 52HZ74 
— - 
Еш -— 
o — - 
| 
| 
z 
| 
UltraQuiet UltraQuiet Ill UltraQuiet Plus, 
Ill, Black White Stainless Steel 
52HZ51 31EU99 31EU92 


FRIGIDAIRE 
Under Counter Dishwashers 


UltraQuiet IlI—Multiple cycle options include a gentle setting for cleaning fine UltraQuiet Plus—OrbitClean spray arms provide an excellent clean with 4 


china and crystal and an energy efficient no-heat dry option. Set your dish- times better water coverage than traditional spray arms. DishSense technology 
washer to start at a specific time with the delay start feature and adjust washing automatically adjusts the cycle times based on how much cleaning the dishes 
pressure with AquaSurge technology. Large, multicompartment silverware require. Large-capacity unit fits up to 14 place settings and upper rack adjusts 
basket has room for over 180 items. to fit tall or odd-shaped items. Also feature multiple cycles options including a 
quick wash and rinse only cycle. 
STAINLESS 
BLACK WHITE STEEL 
Depth with Max. Mfr. Item Item Item 
Description D Door Open Min. Height Height Amps Model No. No. No. 
UltraQuiet Ill 
18", ADA Compliant, Energy Star Rated, Stainless Steel Tub 23 in 46 in 32 ^ in 35 Жіп 85A FFBD1821 31EV02 31EU99 31EV01 
24 in, ADA Compliant, Energy Star Rated, Stainless Steel Tub 23 in 44 V) in 32 ^ in 35 іп 10А FDB2410H 31EU98 — 31EU96 
24 in, Energy Star Rated, Polymer Tub. 25 in 49 Yin 33 ^ in 35 іп 10A FFBD2412 52HZ51 — — 
UltraQuiet Plus 
Gallery 24", Energy Star Rated, Polymer Tub 25in 49 1⁄4 in 34 A in 35 Жіп 10A FGHD2465 — — 31EU92 
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Black Stainless Steel Appliances, Oven Ranges & Hoods Details on page A1. 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY Scan. Order. Done. = 


FRIGIDAIRE 


Black Stainless 
Steel Appliances 


The Smudge-Proof black stainless steel 
collection combines classic style with 
an easy-to-clean fingerprint-resistant 
surface. 


Oven Ranges—Freestanding ranges 
feature even-temp. cooking technology 
for even baking. Also feature one-touch 
self-cleaning oven, electronic kitchen 
timer, and Store-More storage drawer. 


453R99 
453T02 Dishwasher—DishSense technology 
automatically adjusts the cycle time 
based on the condition of the dishes. 
OrbitClean technology provides four 
times more water coverage. ENERGY 
STAR Certified. 
453T01 
Mfr. Item 
Oven Capacity No. of Burners Self Cleaning H Ww D Cooking Surface Cooktop BTU Output Model No. 
Oven Ranges 
5.3 cu ft 5 Yes 50 964 in 31 5% in 29 3% in Ceramic Glass 1200 to 3000 FFEF3054TD 453T02 
5.3 cu ft 5 Yes 50 364 in 31 576 in 29 394 in Smoothtop 5000 to 17,000 FFGF3054TD 453T01 
Installation Max. Item 
Type No. of Wash Cycles Min. Height Height w D Depth with Door Open No. 
Dishwasher 
Built-In 5 33 Y^ in 35 V^ in 24 2%ы in 27 віп 49 ^ in 453R99 
FRIGIDAIRE. 


Oven Ranges 


= For residential or intermittent use 
These 30" freestanding ranges feature 
simple controls and provide consistent, 
fast, and accurate cooking and baking 
temperatures. 

52HZ55 and 52HZ56 have easy-to-use 
controls to set cooking temperatures. 
Convenient storage drawer stores 
cookware. 

55KF72 and 55KF73 have large capac- 
ity ovens allowing extra space to cook 
more dishes at once. 

52HZ65, 52HZ66, and 52HZ69 have a 
14,000 BTU burner that can boil water 


52HZ55 55KF74 


52Н257 52HZ66 faster than traditional range settings. 
BLACK WHITE STAINLESS STEEL 
Oven No. of Self Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. 
Capacity — Burners — Cleaning H w D Cooking Surface Cooktop BTU Output No. Model No. Model No. Model 
Electric Ranges 
4.2 cu ft 4 Yes 47 in 29 “зіп 28 Yin Ceramic Glass 1200 to 3000 529255  FFEF3054TB| 52HZ56 FFEF3054TW — — 
5.3 cu ft 4 Yes 4691 in 2978 іп 25 % in Coil 1500 to 2600 55KF73  FFEF3016VB| 55KF72 FFEF3016VW — — 
5.3 cu ft 4 Yes 47 in 29 % in 28 V^ in Ceramic Glass 1200 to 3000 — — — — 52Н757  FFEF3054TS 
Natural Gas Ranges 
5 cu ft 4 No 4694sin 29 іп 25 % in Gas Burner 5000 to 14,000 55KF74 FCRG3015AB — — — — 
5 cu ft 5 Yes 47 in 29 % in 29 Yin Black Porcelain 5000 to 17,000 — — — — 52HZ69  FFGF3054TS 
5 cufft 5 Yes 47in — 29%in —29'4in i Goordimated 5000 to 17,000 52HZ65  FFGF3054TB| 52HZ66 FFGF3054T1W — = 


— ш.а Face 


31EV54 31EV53 31EV52 


Range Hoods FRIGIDAIRE 


Feature adjustable speed convertible exhaust system with external or recirculating exhaust. Durable aluminum filters are dishwasher safe. Hoods can be vented 
horizontally or vertically. 


STAINLESS 
BLACK WHITE STEEL 
High H w D Duct Mfr. Item Item Item 
Voltage Amps Air Delivery (cfm) Speed Sones (in.) (in.) (in.) Opening Model No. No. No. 
120 V AC 1.06 220 5.8 5in 30 in 18 % in Тіп dia FHWC3025 31EV54 31EV53 31EV52 
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FRIGIDAIRE. 
Washers 


= 5 temperature keys 

= For residential or intermittent use 

Large capacity top load model has easy to use electronic controls that let 
you choose the wash cycle to accommodate a wide range of laundering 
requirements, from hand wash to heavy duty. You can also select from 5 
different soil levels and a variety of cycle options. 


Washer Height Мо. of 
Capacity with Lid Wash Mfr. Item 
(cu.ft.) H w D Open Cycles Amps Volts Model No. 
Top Load Washer 
4cuft 44'4in 27in 29іп 59 in 14 15A 120У FFTW4120SW БАНН11 
35ME18 w , ^. J 
Ми E „24 
M Ay 
E e - 
FRIGIDAIRE. ' = 
Power Cords 


Round power cords for ranges and dryers are lengths of electrical cable 
specifically designed to connect appliances to a compatible outlet. These 
heavy-duty cords have a larger diameter (lower gauge) than general purpose 
power cords, with a molded plug at one end and bare wire at the other end for 
wiring to the appliance. Eyelet connector ends. 125/250VAC. UL Listed. 


Max. Cord Wire No. of Plug Jacket Item 
Amps Length Size Cond. Configuration Color No. 
Right Angle 

400A  4ft (1) 8 AWG, (2) 6 AWG 3 NEMA 10-50P Gray  35ME18 

500A 4ft (1)8 AWG, (2) 6 AWG 3 neht Angle, — Gray — 35ME21 

50.0A 4 ft (2)6AWG, (2) 8 AWG 4 neht Angle, Бак — 35ME22 

Right Angle 

500A  6ft (1) 8AWG, (2) 6 AWG 3 NEMA 10-50P Gray — 35ME20 
FRIGIDAIRE. 
= Dryer capacity: 5.5 cu. ft. 
= Washer capacity: 4.0 cu. ft. 
= For residential or intermittent use 
= ETL Listed 
= ENERGY STAR Rated 
Space-saving washer/dryer combination units provide a fast, gentle wash. 
Vibration control system allows balanced, smooth operation. 

Dryer Wash 
Depth with Cycle Cycle Mfr. 
H Ww D Door Open Settings Settings Amps Voltage Model 

Electric 

76in 27in 31%in 47 іп 3 8 22A 240/  FLCE7522AW 
Gas 

76in 27in 31%in 47%іп 3 8 13A  140V ҒІС07522ДМ/ 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Washers, Dryers & Laundry Centers 


FRIGIDAIRE. 
Electric Dryers 


= For residential or intermittent use 

Large-capacity units dry even extra-large loads quickly and efficiently. 
Include wrinkle-release setting for neat, wrinkle-free clothes. 54HH12 has 
10 temperature settings. 


Depth Dryer 


with Door Cycle Temp. Mfr. Item 
H Ww D Open Settings — Settings Amps Voltage Model No. 
6.7 cu ft 
42%in 27in 30in 49іп 10  10Temp.Keys 24A  240V FFRE4120SW 54HH12 
FRIGIDAIRE. — 
Gas Dryers 
= 120V 
= 15A 


a For residential or intermittent use 


Large-capacity dryers allow you to dry more clothes in less time. Features 
a variety of dry cycles to meet most of your drying needs such as active 


wear, bulky, and sanitize. Dry clothes fast with the Quick Dry cycle, while 
the Anti-Wrinkle function helps reduce wrinkles. 
Dryer 
Depth with Cycle Temp. Mfr. Item 
H w D  DoorOpen Settings Settings Brand Model No. 
4 cu ft 
4275in 27in 30in 49п 10 ШШ Frigidaire ЕЕВб4120$\/ — 54HH13 
31EVi2 31EV13 
#5; —:i- E ЕЕ 
X E аа: 
Нет 
Мо. 
31EV12 
31EV13 7 = (722 — ИН. 
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Blankets & Pillows 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. 


“ы”. = 
Herringbone Hypo-Allergenic 


Weave Blanket 


Plush-Nylon Blanket 


Lock Stitch Hem 
Bedspread-Bone 


Anti-Pill Fleece 
Blanket 


Leno Weave 
Blanket 


52. 
rici hela € EcoPure R&R {& 


and Blankets 
Long lasting 10096 cotton leno weave thermal blankets provide natural warmth 
and softness. Blankets are preshrunk and have colorfast dye. 


Lightweight, soft fleece blankets have an anti-pill finish for long term use. Made 
of 100% spun polyester. 


R&R Textile Mills Inc. ӨШ» 


REUSE = RENEW = RECYCLE 


Blanket CHOOSE: Item Pkg. 
Description Fabric Size М L Weight Color Brand No. Qty. 
Bedspread 
Poly’ Twin 71in 1o2in — Bone Forest Marx Н2168 1 
Lock Stitch Canon win 81in 110in -- Bone, Forest Martex H2169 1 
Hem Polyester Full 96in 116in — Green, Slate, Martex H2165 1 
Fill King 120in118in -- Кһакі, Navy, Martex H2166 1 
Queen 100 іп 118in -- Chianti Martex H2167 1 
Blanket 
win 66in 90in 2.816 Natural Grand Patrician 5ZXX4 4 
win 66in 90in - White Grand Patrician 15V630 4 
W Ful 80in 90in 3.316 Natural Grand Patrician 5ZXX5 4 
Herringbone "oy, Ful 80іп 90in — White Grand Patrician 15V631 4 
Weave Cotton Queen 90in 90in 3.816 Natural Grand Patrician 5ZXX6 2 
Queen 90in 90in -- White ^ Grand Patrician 15V632 2 
King 108 іп 90in 45 Natural Grand Patrician 57ХХ7 2 
King 108in 90in — White Grand Patrician 15V633 2 
Win 66in 90in 2031 "644% | veux 09814 4 
win 66in 90in 2.210 Ivory, Тап Vellux D9814 4 
Ful 80in 90in 251 Paevade, Velux 09815 4 
Ful 80in 90in 270) Ivory, Тап Vellux D9815 4 
; ; Pale Jade, 
Hypo- Flocked Queen 90in 90іп 2.82 Ib Bluebell Vellux D9816 4 
Allergenic Nylon Queen 90in 90in  3lb vory, Tan Vellux D9816 4 
p: 
King 108in 90in 341b 4802 veux 09813 4 
King 108 іп 90in 3.710  lvory, Тап Vellux D9813 4 
Twin ; ; 
Double 72in 90in 2.24lb Pale Jade Vellux 30AC84 4 
EE 72in 90іп 2.2416 Bluebell Vellux — 30AC89 4 
Filled Blanket 
Reuse- Twin 66in 90in 1407 EcoPure 52XJ0 
Quited — сей QUI goin 90in 1802 үне | EcoPue — SZXM 
Soni King 108in 90in 2302 EcoPure 5ZXJ2 2 
Fleece Blanket 
= F + 90// р 
win 66in 90 іп sq yd R&R Textile 5TAD1 1 
Ful 80in 90in 204 R & R Textile 5ТАП2 1 
Anti-Pill есе —— oU Beige - 
- 100% Queen 90in 90їп sq yd R & R Textile 5TAD3 1 
Polyester king 108in 90in saya R&RTextile 5TADA 1 
Ful 80іп 90іп 2.916 Martex D9498 4 
Microfiber Queen 90in 90in 3.210 огу, Khaki Martex D9499 4 
King 108in 90іп 3.910 Martex D9497 4 
Thermal Blanket 
Leno Weave Woven win 66in 90in 2.5lb R&R Textile 5TAC6 1 
- 100% ү n : White z 
Snag Free Cotton win 66in 90in 3lb R&R Textile 36N046 1 
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Gold Choice 
Fiber Fill-Queen 


Martex AMennium 


ity 


2 а УС 
R&R Textile Mills Inc. b". 


Pillows 

SURE CHECK 

Self-deodorizing, nonallergenic, and 
flame-retardant pillows have thou- 
sands of microscopic vents covering 
the entire pillow. These vents help 
destroy bacteria by allowing fresh air 
to flow through the pillow. 


GOLD CHOICE 

The poly-cotton ticking with extra 

hollow siliconized fiber fill of these 
pillows provides ideal comfort and 
support. 


MICROVENT SOFT 

Durable without sacrificing comfort, 
the microscopic air vents as well as 
an antibacterial, antistatic, flame- 
retardant, and fluidproof finish make 
these pillows an ideal choice for 
healthcare facilities. 


MICRO DENIER 


Soft micro fiber filling provides a 
down-like feel using blown polyester. 
Pillows have a 100% cotton T230 
ticking with piped edges. 


Microvent Soft 
Fiber Fill-Standard 


Comforel Fiber 
Fill-Standard 


MARTEX BRENTWOOD 

Cluster fiber pillows have a down-like 
softness and are easy care. Soft and 
comfortable microcluster polyester 
fiber fill with polyester/cotton cover. 


COMFOREL 

The 100% cotton T230 ticking with 
piped edges and cluster fiber fill 
provide both comfort and support. 
The hypoallergenic and antimicro- 
bial protection inhibits a variety of 
odor causing molds, bacterias, and 
funguses. Washable. 


ECOPURE 

Soft, warm, and comfortable fiber fill 
reprocessed as a recycled, environ- 
mentally friendly product with cotton 
cover. 


Fill Thread ltem Pkg. 

Description Weight _ Count w L Brand No. Qty. 
Sure Check Polyester Fill Type 
Standard Polyester Pillow | 1802 — 20in 26in Martex 15V654 12 
Gold Choice Fill Type : 
Standard Poly Cotton Pillow 22 oz pane Ticking 21in 27in R&RTextile 5NXC2 1 
Queen Poly Cotton Pillow 27 oz pane Ticking 21in 30in R&RTextile 5NXC3 1 
King Poly Cotton Pillow 3302 pane Ticking 21in 37in R&RTextile 5NXCA 1 
Microvent Soft Fiber Fill Type 
Standard Vinyl Pillow 18 oz — 21in 27in R&R Textile 5NXC5 1 
Small Standard Vinyl Pillow 16 oz — 18in 25in R&R Textile STAA1 1 
Micro Denier Fiber Fill Туре 
Standard 100% ; ; ; 
Cotton Pillow 24 07 1230 21in 27in R&RTextile 5МХА9 1 
Queen 100% Cotton Pillow — 29 oz T230 21in 30in R&RTextile SNXCO 1 
King 100% Cotton Pillow 33 02 T230 21in 37in R&R Textile 5NXC1 1 
Martex Brentwood Microcluster Fill Type 
Standard Recycled А ; 
Polyfiber Pillow 22 02 152 20in 26in Martex 5ZXJ6 12 
Queen Recycled ; ; 
Polyfiber Pillow 27 02 152 20in 30in Martex 52XJ8 8 
King Recycled А i 
Polyfiber Pillow 34 oz 152 20in 36in Martex 5ZXJ9 6 
Jumbo Recycled i 1 
Polyfiber Pillow 25 02 152 20in 28 in Martex 5ZXJ7 10 
Comforel Fill Type 
Standard 100% ; ; ; 
Cotton Pillow 22 02 T230 21in 27in R&R Textile 5МХАб 1 
Queen 100% Cotton Pillow — 27 oz T230 21in 30in R&R Textile SNXA7 1 
King 100% Cotton Pillow 33 02 T230 21in 37in R&R Textile SNXA8 1 
EcoPure Recycled Polyfiber Fill Type 
Jumbo Recycled i 1 
Polyfiber Pillow 21 02 240 20іп 28іп Martex SZXH5 10 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Bedsheets & Pillowcases 
52%): ^ 
AMP a WHITE Ps 
‚ w 1 йет е 
Я 0. 
Fitted Sheets - Pkg. of 6 — " 
win 
R&R Textile Mills Inc. WHITE oe er T5in  S2JN91 
30in 80in 52JN96 | ктт. 
T130 Bedsheets | ннеїзнвев — | Р нг 
= Twi in in 
and Pillowcases à "IUE БОП 36043 | Queen | 
Flat Sheets 60in 80їп 52/М98 
= Pkg. of 12 Twin XXL Kin н 
60% Cotton, 40% Polyester blend for durability and comfort Flat 66. T15Á3eNM2 | D. ST SO. marten с и» 
sheets and pillowcases have self-hem; fitted style has elastic on Full f Twin Xt T200 B d h t 
sides covering each corner. 36N043 has 7" pocket. 42in 34m S6NO4T | 6511, 115523082 easneets 
п 5" эли and Pillowcases 
WHITE г 15 іп S2JN86 60/40 blend offers the softness of cotton 
wp тай: dem Tn 11517 wes With the strength of polyester. Flat sheets and 
Fitted Sheets раена -Pkg.ofÍ2 pillowcases have self-hem; fitted style has 
Tuin ТӨП T180 SNWUO 44n 35i  52JN78 elastic on sides covering each corner. Twin i 
39in 80in 1200 5NWU7 Queen 4817 SINT have 9" pocket and fits mattress depth of 7" to 
Full Р Kin 11" and full, queen and king have 12" pockets 
к in 80in 17200  5NWUS GR a5 — 821886 that fit depth of 10" to 14" 
ueen 5 А 
60in 80in 1200 5NWUS (f$. 
King. = 
78 in 80in 1200 5ММХ0 4 
Flat Sheets 
Twin XXL 


Bm TOR TED WWE. EAE. 


ОКПЕ Т/80 3800 T180 and T200 Sheets 5ZXH6 


Full XXL — a 
aye T" ww and Pillowcases 
king XL in T200 5ММ05 , Pkg. of 12 Жж» 


108іп 115іп 1200  5NWUG Sheets and pillowcases are made from high-quality cotton/ 
Pillawcases polyester fabric. Combine comfort and softness with dura- | R&R Textile Mills Inc. ° 
42 in 34i Т180  SNWT8 bility. SNWUO has 9" pocket and fits mattress depth of 7" | куу ль ему Anni 

кы зіп T200 .SNWUÍ to 9" and full, queen and king have 12" pockets that fit 


42in 46in T200 5NWU2_ (еріп of 10" to 12". 5NWU7 has a 12" pocket. 


Mattress Covers and 
Pillow Protectors 


3 Anchor band mattress covers are made from 100% nonwoven poly- 
AL ester felt. Quilted mattress covers have a 5" onion pattern with a 5 
= —. 02. fill per sq. yd. The 12" cotton/poly fitted skirt fits most hospitality 
beds. Quilted mattress pads feature soft and comfortable fiberfill. Fiber 
provides down-like comfort and warmth. For mattresses up to 12"D. 


-= 
75 ink 80 ink 
Pkg. Item Item 
E И, — Oty. d Brand No. No. 
attress Covers with Anchor Bani 
t — w Bins ee карк | = Има 
4 / ‚у in extile — 
MANTEK CAUA 54 in 1 R & R Textile = 5TAC3 
T250 B d h t d Pill 60 in 1 R & R Textile = 5TACA 
easneets an illowcases 78 sus - R&R Textile = 5ТАС5 
Mattress Pads, Fitted Style 
60/40 blend offers the softness of cotton and the strength of polyester. Flat sheets and 39 in 6 Martex — 15/640 
pillowcases have self-hem; fitted style has elastic on sides covering each corner. 12" 54 n 9 Martex Ло. | 150542 
А $ i Е : 7 60 in 6 Martex - 15V643 
pockets fit mattresses 10" to 14" deep, and 15" pockets fit mattress depths from 13 78 in 6 Martex — 15V644 
" i i Mattress Pads with Anchor Band 
to 18". More colors available, see Grainger.com. 39 in 15 Martex 151645 = 
WHITE BONE WHITE BONE 39 in 6 Martex = 151646 
Pocket Pkg. | Пет Item Pocket Pkg. | Мет Item 54 in 12 Martex 15V647 | 15V648 
W  L Sie Qty No. No. W  L Sie Qty No. No. 60 in 6 Martex — 15V649 
Fitted Sheets King XL .. T8 in 6 -— Martex — 15V650 
Twin XL {itin 115іп 0 6 52JP33 52JP50 Walled Mattress Cover, 5 ”., Elastic Fitted — — 
39in 80in 12in 6 | 52JP35 | 52JP52  113in 115in 0 6 | 52JP21 - іп extile = 
ЁШ С King йй 39 1 R&R Textile = BTA 
b4in 80n 0 6 | 52JP22 = 11111 120 0 6 | 82JP34 | 521Р51 54 in 1 R&R Textile = STAAG 
54in 80in 12in 6 | 52JP36 | 52JP53 Queen XL 60 in 1 R & R Textile — УТААТ 
54in 80in 15in 6 | 52JP39 | 52JP56 93іп 115in 0 6 | 52JP31 | 521Р48 КӨКІЛ 1 R & R Textile = STAA8 
Queen 95 іп 115in 0 6 | 52JP20 — Quilted Mattress Pads 
60in 80in 0 6 | 52JP23 = Queen XXL in 4 Martex 5ZXH6 = 
60in 80in 12in 6 | 52JP37 52184 93in 120 0 6 | 52JP32 | 521Р49 54 in 4 Martex SZXH7 = 
60in 80in 15in 6 | 52JP40 | 52JP57 Pillowcases 60 in 2 Martex = SZXH8 
King Full .. T8in 2 Martex — 5ZXH9 
78in 80in 0 6 | 52JP24 = 44in 36in O 12 | 52JP17 | 52JP42 Quilted Waterproof Mattress Pads Р 
78in 80in 12in 6 | 52JP38 | 52JP55 44іп 36in 0 12 | 52JP25 = 39 in 2 Westpoint Home | 30AC79 = 
78in 80in 15in 6 | 52JP41 | 52JP58 Queen 54 in 2 Westpoint Home | 30AC80 - 
Flat sheets 44in 40in 0 12 | 52JP26 | 52JP43 60 in 2 Westpoint Home = 30АС81 
Twin XL King 78 in 2 Westpoint Home — 30AC82 
69in 115in 0 6 | 52JP28 | 52/45  44in 46in 0 12 | 521Р18 | 52JP44 Item Pkg. 
Full XL 44in 46in 0 12 52JP27 — Size L W Brand No. Qty. 
87in 115in 0 6 52JP19 — Pillow Shams Pillowcases - Zipper Corner, 50% Polyester; 50% Cotton 
Full XXL Full Standard 25 in 20 in R&R Textile. 36N048 12 
84in 120 0 6 52JP30 52JP47 20in 26in 0 24 52JN69 — Queen 30 in 21in R & R Textile 36N049 12 
20in біп 0 24 | 52JN75 — King 37 in 21 in R & R Textile 36N050 12 
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Mattress Covers & Bed Pads 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


34KZ26 - 
i 
34KY84 
Re — 
« —Á— 
E] 
> чыч a 
P 
ж 
( 
m í 
е, 
ө 34KX95 Bn d 12H838 
Duro Meo котата, 
= Machine washable 1% CK-UP' 
Keep mattresses and pillows clean and sanitary. 
s zm Www M material вам B. Bedding Encasements 
ize rotects ype abric ateria ran 0. 8 7 | 
Mattress Encasement Lock-Up pillow, mattress, and box spring encasements 
Allergies, Bed Bugs, isti i i 
Twin Dust Mites, Pet 75in 39in Zippered Plastic Plastic Nylon Dmi | 34KZ26 1 trap any existing bed bugs and keep invading bugs out. 
Dander, Waterpro! Pillow and mattress covers also protect against allergens 
Allergies, Bed Bugs, nd dust mites, and have soft, breathable fabric for 
Full pisn Mites, pet 75in 54in Zippered Plastic Plastic Оті 34К718 1 7-5 1. 1. Fée ucc - 
ander, Waterproo , . - 
Hospital Dus Mitos Pet n 80in 36in Contoured Plastic Plastic Оті 34К712 1 Premium: mattress covers have a waterproof lining and 
d Dander, Waterproo feature a double-zipper enclosure for added protection. 
Hospital Allergies, Waterproof 80in 36in Zippered Plastic Plastic Dmi —34KZ13 1 Standard mattress covers have a waterproof top and also 
Allergies, Bed Bugs, -7i i 
Queen Dust Mites, Pet 80in 60in Contoured Plastic Plastic Dmi 34К716 1 feature a double zipper enclosure. Box Spring Covers are 
Dander, Waterpro! durable stretch knit with double-knit corners for snag 
Allergies, Bed Bugs, i 
Queen Dust Mites, Pet 80in 60in Zippered Plastic Vinyl Plastic Оті 34К719 1 protection. 
Dander, Waterproo Item 
Allergies, Bed Bugs, Size Fabric L w No. 
King Dust Mites, Pet 80in 78in Zippered Plastic Plastic Оті 34К720 1 Premium 
ene er Bug Twin — Terrycloth ^ 75in 39in 12Н838 
» Pia , 1 n " " A i y i i 
King Dust Mites, Pet 80in 78in Contoured Plastic Plastic Dmi 34К717 1 Tain xt a gon 2 Ш 5 т bun 
Mattress Page Майегргоз Queen Terrycloth 80іл  60in 12H841 
ESSI M King Terrycloth ^ 80in 78in 12Н842 
Allergies, Bed Bugs, Synthetic Standard 
Standard Dust Mites, Pet 36in 80in - Sheepskin sheepskin Dmi  34KY84 1 апа ааа 3m 3EFETÜ 
Dander, Wat + + = T 
eet ——— ae Twin XL Stretch Knit 80in — 39in 38Е611 
Twin XL Mattress 80in 39іп Quilted Cotton/Polyester Fabric. Basics 45YJ77 6 Full reich Knit 75 in 54 in 38F612 
Twin XL — Mattress 80in 39in Quilted Cotton/Polyester Polyester Basics 45YJ79 6 Queen 5 retch Knit 50 іп 52 іп garona 
FulXL Mattress 80in 54in Quilted  CottoPolyester Nonwoven Basis 45Y/78 6 [Боб O ш 
Queen Mattress 80 іп 60in Quilted Cotton/Polyester ^ Polyester Basics 45YJ80 6 Twin — Stretch Knit — 75 in 39 in 12H834 
King Mattress 80in 78in Quilted Cotton/Polyester — Polyester Basics 45YJ81 6 Twin XL 5 retch Knit 5 іп 5 іп 129885 t 
Pillow Protector Ш retch Knit in in 
Allergies, Bed Bugs, Queen Stretch Knit — 80 in 60 in 12H837 
Standard Dust Mites, Pet 21in 27in — Vinyl Plastic Dmi — 34KX94 1 Pillowcase 
Dander, Waterproof Standard —— Velvet 26 in 20in 12H843 
Standard Allergies, Waterproof 21 in 27 іп = 100% Polyester Polyester Оті 34КХ95 1 * For King size, use 2 TwinXL encasements. 


Bed Pads 
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Foam bed pads are latex-free and plush, protecting the 


^DMI 


+ á Duro Meo Incusrius. 
mattress while supporting the back. They also create a 
firmer feel to mattresses and provide an environment L W Thickness tem 
of comfort and support. Ideal for use in the medical, 72: 33" 4 36ED94 
hospitality and rehabilitation industries. 18 56 2 36ED96 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Mattresses, Box Spring & Bed Frames 


Allis Bed Sets MN 


= Includes box spring Two-sided mattresses and foundations have long-term 
= Woven fabric outer cover durability and components that meet up to 150,000 cycles. Plush 
= Taupe color Pre-compressed, gel-infused foam inserts help to minimize body 61DR46 


impressions in the mattresses. They also have no-skid founda- 
tion tops for easy housekeeping. 


Plush Firm 
Mattress Box Spring Overall Overall Overall Item Item 
Size Height Height Length Width Height Coil Count No. No. 
Twin 11" 9 75° 38" 20 300 610846 610838 
Twin XL ir F 80 38 20 324 61DR47 61DR39 
Full ir 9 75 54 20° 425 61DR48 61DR40 
Full XL ir 9 80" 53' 20" 459 61DR49 61DR41 
Queen 1r 9 80" 60" 20" 540 61DR50 61DR42 Firm 
King 11" 9 80" 76 20° 702 61DR51 61DR43 61DR38 
Hotel King 11' F 80" 72" 20 648 61DR53 61DR45 
California King 117 F 83" 72" 20° 696 61DR52 61DR44 
Decorah Firm Bed Sets | | позно" Plush 
= Includes box spring These mattresses and foundations are specially developed for 61DR52 
= Woven fabric outer cover commercial purposes to provide enhanced support to guests 
= Gray color in any sleeping position and feature 1" super-soft gel foam 
surface. 
Plush Firm 
Mattress Box Spring Overall Overall Overall Item Item 
Size Height Height Length Width Height Coil Count No. No. 
Twin 12" 9 75° 38" 2j" 325 61DR62 61DR54 
Twin XL 12" F 80" 38 21 351 61DR63 61DR55 
Full 12 9 75 54 2T 500 61DR64 61DR56 
Full XL 12 9 80" 53 2T 540 61DR65 61DR57 
Queen 12" g 80" 60" 21 594 61DR66 61DR58 
King 12" 9 80" 76 21 783 61DR67 61DR59 
Hotel King 12 F 80" 72" 2T 729 61DR69 61DR61 
California King 12" F 83" 72" 2T 783 61DR68 61DR60 
Evington Firm Bed Sets debuit 
= Includes box spring Bed sets feature a high-performance, foam-encased edge 
= Woven fabric outer cover system to support sitting and sleeping. The twice-tempered 
= Taupe color coils will maintain approximately 98% of their height over the A 
" а . t А us 
lifetime of the mattress. Open coil unit is supportive, comfortable, 61DR22 
lightweight and easy to handle. The gel-infused foam inserts 
help to promote a cool, restful sleep. A no-skid foundation keeps 
mattress in place for easier housekeeping. 
Plush Firm 
Mattress Box Spring Overall Overall Overall Item Item 
Size Height Height Length Width Height Coil Count No. No. 
Twin 12" 9' 75" 38 21" 300 610Н22 61DR14 
Twin XL 12" 9" 80 38° 21 324 61DR23 61DR15 
Full 12" g 75 54 21 425 61DR24 61DR16 
Full XL 12" 9 80" 53 21 459 61DR25 61DR17 
Queen 12 F 80" 60" 21 540 61DR26 61DR18 Firm 
King 12 9 80" 76 21 702 61DR27 61DR19 DRI 
Hotel King 12 9" 80 72 21 648 61DR29 61DR21 610814 
California King 12 g 83 72" 21 696 61DR28 61DR20 
Bed Frames emere 


Wedge-lock leg design makes the frame stronger as weight is applied. The 134" 
high-carbon ribbed steel side rails easily support mattress and box spring. Set 
up is quick and easy without any tools. 


Steel Stem | Rug Roller| Plastic 
Glides Wheels Glides 


Item Item Item = 
Size L w H No. No. No. 
Twin 71" 39" TW 31XT49 | 31XT55 — 
Twin/Full/Queen 70" 39" TW — — 31XT45 
Full 71" 53" ТУ" 31ХТ50 | 31XT56 — 
Queen 71 60" TW 31XT52 | 31XT57 — 
Queen 70" 60" TW — — 31XT47 31XT55 
Queen/King 70" 60" TW — — 31XT48 
King 7i 76" ту" 31XT54 | 31XT59 — 
California King 71" 72" ТУ" 31XT53 | 31XT58 — 
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Inflatable Beds & Institutional Mattresses Details on page A1. 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY Scan. Order. Done. ЕШ 


Inflatable Beds 


Feature extra-durable, puncture-resistant construc- 
tion and turbo-speed built-in pump (except 469C25, 
469С26, and 469C27) that provides fast and easy 
inflation. Provide automatic shutoff when bed is 

fully inflated. Exclusive oversized rapid release valve 
deflates bed in seconds. Reinforced bed construc- 
tion keeps air distributed evenly all night. Roll up and 
store conveniently in oversized carrying bag. Include 


35ME93 р 
machine washable mattress cover. 
Replacement Pumps—For use with Boston and 
469C25 З5МЕЗВ Coleman double lock and pinch valves. 
Power Item 
Weight Item _ Includes Requirements No. 
Description Capacity Includes L w H No. Replacement Penns — 
Quickbed® arger, Adapters for Boston, 120V AC 35ME96 
Twin 300 Ib Antimicrobial Sleep Surface, Textured Sides — 73in 38іп  8in 469025 Goleman Double pock and Fgh valves | 
Full 600 Ib Antimicrobial Sleep Surface, Textured Sides T3in 53іп 8in 469027 Coleman Double 102 апа Pinch Valves 120V AC 35ME97 
Queen 600 Ib Antimicrobial Sleep Surface, Textured Sides 78in 58in 8in 469026 9 ft Power Cord, Adapters for Boston/ ~ —— == 
Supportrest ББ ime Hi s — Goleman Double Lock and Pinch Valves 12V DC _ З5МЕ98 
ueen 6 ump 78in in in apters for Boston/Coleman i 
Queen 600 Ib Built-In 120V Pump, Zippered Carry Bag 78in 60in 18іп 35ME83 Double Lock and Pinch Valves (4) D Cell Batteries 35МЕ99 


“= Casco 4% 


MANUFACTURING 19 
SOLUTIONS. Gn. 


Sealed Institutional 
Mattresses 


Feature a fully-sealed, antimicrobial, and 
hypoallergenic cover and strong RF welds to 
keep out fluids and other contaminants. Cover 


25UM01 is vented to help prevent moisture buildup. 
Mattresses with clear vinyl cover hinder 
33RUS1 contraband concealment. Ideal for the specific 
needs of prisons, shelters, and healthcare. 
Fire Barrier Protection Fire Barrier Protection 
Maximum Yes No Maximum Yes | No 
User Core Item Item User Core Item Item 
. Weight ^ Material L w H Color | No. | No. Weight Material L w H Color No. | No. 
C-Matt Bariatric 500 Mattress - Ё C-Matt Densified Polyester w/Pillow 
80 in 54 in 7in 33RV29 | 33RV28 8 о2 P R в ] 
5000 Foam 84 in 48 in Tin Navy/Gray | 33RV27 | 33RV26 Polyester /5!п 36 in ЫШ 222280907 
BEEN |. . 84in 54 in Тіп 33RV31 = 350 Ib 1002 75 іп 25 in 4in Ocean Blue = 25UM01 
C-Matt Bariatric 900 Mattress Polyester 75 in 30 in 4in — 25UM05 
80 in 54 in 7in 33RV45 | 33RV44 80 in 36 in 4in = 25UM13 
900 Ib Foam 84 in 48 in 7in Navy/Gray | 33RV43 | 33RV42 C-Matt Sealed Densified Polyester Core, Reversible ! 
84 in 54 in 7in 33RV47 33RV46 75 іп 25 in 4in Clear | — 25UL83 
C-Matt Basic Mattress, Reversible | і - | 75 in 25 in 4in — Осеап Blue — 25UL82 
76 in 35 ^in 6in 33RV11 | 33RV10 8 о2 75 іп 30 in 4in m 25UL86 
350 Ib Foam 80 in 35 % in 6in Navy/Gray | 33RV13 | 33RV12 Polyester 15 in 36 in 4in Clear = 25UL91 
84 in 35 іп 6in | S3RV15 | 33RV14 75 іп 36 in 4 in d 25UL90 
C-Matt Basic Plus Mattress, Reversible - | 350 Ib 80in 36 in 4in Ocean Blue — 25UL94 
76 іп 35 / іп біп 33RV05 | 33RV04 75 in 25 in 4in — 25UL84 
350 Ib Foam 80 in 35 Yin 6in Navy/Gray | 33RV07 | 33RV06 100 75 in 30 іп 4in Clear — 25UL89 
Е aoa 84in 35 %in 6 in 33RV09 | 33RV08 Polyester — 79 In 30 in 4in Ocean Blue|  — 25UL88 
C-Matt Comfort Mattress | Е 75 in 36 іп 4 in Clear — 25UL93 
76 in 35 Yin 6in 33RU98 | 33RU97 15 in 36 in 4in Ocean Blue — 25UL92 
350 Ib Foam 80 in 35 / іп біп Navy/Gray | 33RV01 | 33RU99 C-Matt Sealed Foam Core, Reversible 
84 in 35 Yin 6in | S3RV03 | 33RV02 75 in 25 in 4in 25UL73 — 
C-Matt Comfort Ultima Mattress, Reversible ] E UP 75 in 30 in 4 in 250175 | 25UL74 
16 in 35 ^ in 6in 33RU92 | 33RU91 350 Ib Foam 16 in 36 іп 5in Ocean Blue | 25UL77 — 
350 Ib Foam 80 in 35 Yin 6in Navy/Gray | 33RU94 | 33RU93 80 in 36 in Sin 25UL79 25UL78 
84 іп 35 % in 6in 33RU96 | 33RU95 84 in 36 in біп 25UL81 = 


Institutional Bunks and Beds соқтест 


= Polyethylene construction 

Feature durable, one-piece, rotationally-molded design for increased strength. 
These beds are easy to clean and maintain and are stain-resistant. Ideal for use 
in correctional and behavioral health facilities, residential institutions, and public 
safety facilities. Endurance Bunk has molded-in side slots for property box 
storage and can be reverse-mounted to eliminate property box storage feature. 
Endurance Bed 2.0 is designed with lower side rails that help make entry and 
exit easier, and end shelving provides open storage for personal items. 


> CHOOSE: Mfr. Item 
Description Color L w H Model No. 
Endurance Bunk Black, Blue, 80in 30in 21in 7601 85711 


Brown, Green 
Black, Blue, Brown, 
Gray, Green 
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Endurance Bed 2.0 85in 41in  24in 7801 H8905 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Towels 


а R&R 
martex 2:22 A its nc. Q 


Towels 
CAM BORDER MARTEX SOVEREIGN 
Blended cam border increases wear life, Blended terrycloth has soft, absorbent ring-spun cotton 
reduces replacement costs, and improvesa loops and a long-lasting cotton/poly blend underweave. 
room's appearance. Polyester/cotton base Wash Towels have hemmed edges for comfortable use. 
with cotton loops. Other styles have lock-stitched, bar-tacked hems on all 4 
DOBBY BORDER sides for added strength and style. 
Woven dobby border provides durability, MARTEX BRENTWOOD 
reduces replacement costs, and adds a Combine luxury and affordability in a 100% ring-spun cotton 
decorative touch to your towels. dobby border ensemble. Provide a welcome reminder of 
home. Ecru towels feature Stay Bright bleach-friendly, fade- 
resistant technology. 
WHITE ECRU/BEIGE 
ltem Pkg. item Pkg. 
w L Material Weight Brand No. Qty. No. Qty. 
Cam Border 
Wash Cloth O OOOO 


12in 14% Polyester, 86% Cotton i 38X621 12 

i SNWP3 12 
5NWR9 12 

| 9NWTO 12 | 


UP eh Eel 


p xeu. 


Cam Border 


Loops, 50/50 
on Base 


15/537 24 


38Х620 2 


114235 24 


5SNWP2 12 


16 in 27 in 100% Cotton Loops, 50/50 316 


ester/Cotton Base 11W239 24 


SNWP4 12 
11W237 12 


i ; 100% Cotton Loops, 50/50 
20in 30іп ester/Cotton ase 7 Ib Mart 


Bath Towel 
20 in 40in 86% Cotton; 14% Polyester 616 R & R Textile | SNWP1 12 | — — 
20in 40іп 100% Cotton 51b R & R Textile 5NWR7 12 — = 
22 in 44 in 00% Cotton 6 Ib В & А Textile | 5NWR6 12 | — — 
24 in 48in 100% Cotton 810 R & R Textile 5NWR5 12 — = 
; ; 100% Cotton Loops, 50/50 = = 
24in 48іп Polyester/Cotton Base 816 Martex 15V536 12 
24in 48in 86% Cotton; 14% Polyester 8 lb В & R Textile SNWPO 2 — = 
24in 50іп 86% Cotton; 14% Polyester 10.5 Ib R & R Textile 5NWN9 12 | 5NWRO 12 
i 1 100% Cotton Loops, 50/50 
24in 50іп Polvester/Cotton Base 10% Ib Martex 11W234 12 | 11/238 12 
24 in 50 in 00% Cotton 10 Ib R & R Textile SNWR4 2 — = 
24 in 50 in 4% Polyester, 86% Cotton 10.5 Ib А & R Textile X619 — = 
; ; 100% Cotton Loops, 50/50 ЕР _ 
24 in 54in ро ester/Cotton Base 12% Ib Martex 15V538 12 
D 
?5in 54іп 100% Cotton Loops, 50/50 13% Ib Martex 150535 12| — — 


Polyester/Cotton Base 


Т и 


12 in 12in — Cotton/Polyester 110 Martex Sovereign 34A782 12 | 344784 12 
3in 3in 00% 2 Ply Combed Cotton 1.7 Ib 5 Star Hotel Collection | 38W337 48 — — 
13 in 13in 100% Cotton 4.5 |b R & R Textile 5NWN7 12 == = 
in in в Cotton Е R extile 8 
131 131 100% 1.5 Ib &R il [ — | — | 5NWP 12 
13 in 13in Cotton 1716 Martex Brentwood 34AZ78 12 | 34AZ79 12 
3in 3in otton 1% Ib Martex Brentwood 34AZ80 2 4AZ81 12 
3in 3in otton/Polyester 1% lb Martex Sovereign 34AZ83 2 4AZ85 12 
Hand Towel 
i i 100% Cotton Loops, 50/50 н 
16 in 27in ро ester/Cotton рэ, 3 31b Martex Sovereign 15V553 24 | 15V562 24 
6in 30 in 00% 2 Ply Combed Cotton 4.5 Ib 5 Star Hotel Collection 8w — 
16 in 30in 100% Cotton 4.5 Ib R & R Textile SNWN6 12 | SNWP7 12 
16 in 30in 100% Cotton 410 Ib Martex Brentwood | 11W243 24 | 11W247 24 
16 in 30in 100% Cotton 5% Ib Martex Brentwood | — -- | 150547 24 
; ; 00% Cotton Loops, 50/50 ; А 
16 in 30 in Pol ester/Cotton HS 416 Martex Sovereign 15V554 24 | 15V563 24 
Bath Mat 
20 in 34in 100% Cotton 10 Ib Martex Brentwood 11W245 12 | 11W249 12 
А ; 00% Cotton Loops, 50/50 Е 
20 іп 34in poi ester/Cotton ase 101b Martex Sovereign 15V559 12 | 15V568 12 
Bath Towel 
2/ in 50in 100% Cotton 14 Ib R & R Textile | BNWN5. 12 | 5NWP6 12 
» 
io Si T dd 14 lb Martex Sovereign | 15V556 12 | 15V565 12 
27 іп 50in 100% Cotton 14 Ib Martex Brentwood 1iW244 12 | 11W248 12 
i А 100% Cotton Loops, 50/50 i 
24in 50 in Pol ester/Cotton bags 10% Ib Martex Sovereign 15V555 12 | 15V564 12 
27 in 54 in 00% Cotton 15 Ib Martex Brentwood 5/543 2 | 15V548 12 
27 іп 54in 100% Cotton 17 Ib Martex Brentwood 15V544 12 | 15V549 12 
" Ф 9 n 
27im — 54in 1007» Cotton Loops, 50/50 17 Ib Martex Sovereign | 150557 12 | 15V566 12 
27 in 54in 100% Cotton 17 Ib R & R Textile 5NWNA 12 | SNWP5 12 
30in 56іп 100% 2 Ply Combed Cotton 18 Ib 5 Star Hotel Collection | 38W335 12 | — = Bath Mat 
Bath Sheet Towel 
30 in 60in 100% Cotton 20 Ib Martex Brentwood 15V545 12 5V550 12 
35in 66in 100% Cotton 20% Ib Martex Sovereign 15V558 12 | 15V567 12 
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Towels, Mats & Rugs 


5NWT2 


R&R Textile Mills Inc. 


martex 
Pool and Exercise 
Towels 


Front and back plied-loop ring-spun cotton yarns provide plushness and 
enhanced absorbency. Hems are lock-stitched and bar-tacked for longer life and 
less fraying. Solid color pool towels feature Stay Bright bleach-friendly, fade- 
resistant technology. 


38X623 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Elegance Series 


Riviera Series 


> CHOOSE: Item Pkg. White cotton rugs with rounded corners, make the perfect compliment to any 
w L Color Brand No. Qty. bathroom 
100% Cotton - Pool Towel ` 
20in 40in White with Stripe R & R Textile SNWT3 12 24 inL 34 inL 36 inL 40 inL 
22in 44in White with Stripe R & R Textile SNWT2 12 x17inW | x21inW x 24 inW x24 inW 
30in 54in Green Ice, Persimmon, Violet, Yellow Martex D5706 12 5 i БЫ j^ nom пет hem 
п А Blue/White Stripe, Peach/White Stripe, escription acking 0. 0. 0. 0. 
30in 70in Yellow/White strips, Jade/White Stripe Martex D5705 12 Elegance Series 
100% Cotton Loops, 50/50 Polyester/Cotton Base - Pool Towel 28 oz Per Dozen %" cut pile Cotton Duck) 11K035 | — | 11K039 | — 
20in 40 in Blue Center Stripe Martex 11W250 12 Essence Series 
24in 50іп White w/Blue Double Dobby Martex 38W334 12 19 oz Per Dozen %" cut pile Cotton Duck) 11K017 | 11K019 | 11K021 | mE 
30in 66in Dark Linen, White, Dark Linen/White Stripe Martex H3911 12 19 02% cut pile Cotton Duck} — ] — | — | 20UM86 
14% Polyester, 86% Cotton - Exercise Towel Riviera Series 
11іп 44in White R & R Textile 38X623 12 18 oz Per Dozen / cut pile Latex | — | 11К023 | — | — 


= : v ONLINE 
Can't find it here? 

Shower and Bath Mats Go to Grainger.com? today to see 

= Pkg. of 12 4 " i e пет our full selection of over 1.5 million 

Latex-free mats feature a textured surface to Bath Mat Mim Эйюп White BV KT products and the services and 

prevent slipping and a suctioned backing to keep it  Ваћ Mat 16 in 28 in White | 52YX17 solutions to help you get it done! 

firmly in place. . Bath Mat 18 in 36 in White 52YX18 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Bath Scales & Hair Dryers 


3NZP8 3NZP9 
Digital and analog scales offer accuracy with easy-to-read dials. 
Weighing Weighing Weighing Scale Item 
Cap. Includes Units Surface Width Surface Depth Graduations Model No. 
Digital Bath Scales 
180kg/400 Ib 114 in LCD, Batteries — kg, Ib 13in 1%їп 0.1kg/0.2 Ib 74074102 3NZP8 
180kg/400 lb Тіп LCD, Batteries kg, Ib 14 Үзіп 2 vin 0.2kg/0.5 Ib 75064192 3NZP9 
180kg/400 Ib Batteries kg, Ib 1176in 1176 in 0.09kg/0.2 Ib 7558 53DL82 
Mechanical Bath Scales T 
136kg/300 Ib White Mat kg, Ib 10 ^in 10 Yin 1kg/2 Ib 20044014EXP ЗМ2М№7 
300 Ib Black Mat Ib 11 vin 10 %e in 2 Ib 48325072 3NZP2 3NZP2 
-— жемі. 
EEG = = 
CONARI nias "59. oF “ж - 
к р == 
i шт 
= = CONAIR” 
—— P = P 


— 2 Mil 
1600W 1875W 1875W 1600W д Y 
Handheld Soft Surface Ionic Cord-Keeper Wall-Mount Y 

С AID 

HOSPITALITY Hospitality |Í source, LLC 

Convenient, powerful, compact dryers easily store or can be wall-mounted. Night Light 

models feature a LED light that can help facilities reduce cost when used as a night light. 

Cord No. of Item 
Description Color Voltage Length Speeds Std. Brand No. 

Handheld 

1,600 W Watt White 125 V 5ft 2 ETL Conair 6GAL9 

1,600 W Watt Black 125 V 5ft 2 ETL Conair 6GAMO 

1,875 W Watt White 125 У 5ft 2 ETL Conair 6GAM3 

1,875 W Watt Black 125 У 6ft 2 ETL Conair 6GAM4 

1,875 W Watt Soft Surface Black 125 У 5ft 2 UL Conair 6GAM5 

1,875 W Watt lonic Cord-Keeper White 125 V 5 ft 2 UL Conair 6GAM6 

1,875 W Watt lonic Cord-Keeper Black 125V 5# 2 UL Conair 6GAM7 
Wall Mounted 

1,600 W Watt White 125 У 34 in 2 UL Conair 6GAM1 E 

1,600 W Watt Black 125V 34 in 2 UL Conair 6GAM2 Hair Dryer 
Hair Dryer Bag Я Bag 

12 in x 12 in, Cotton/Poly Twill Black 


Hospitality 1 Source 419540 
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Laundry & Closet Supplies 


33F188 
16W504 


33F189 


5 І М G E R мона, 
Electric Irons апа Steamers 


Electric Irons—Steam irons Cord-Keeper Electric Steam 
provide vertical and horizontal steam Irons—Feature adjustable tempera- 
bursts. Auto-Off. Expert Finish has 9 ture control, nonstick soleplate, and 
temperature settings with electronic anti-drip function to help reduce 
LCD control. 1700W. 2-Way models spills and conserve water. Safety auto 
automatically reduce sole plate shutoff feature turns iron off when left 
temperature if iron is not moved horizontal for 30 sec., vertical for 8 
while in vertical position for 3 min. min. Cord retracts for easy storage. 
Adjustable temperature and steam = 1400W 
controls. = Self-cleaning 
= 1700W (Expert Finish); = Spray and burst of steam 

1100W (2-Way) 
= Self-cleaning 


= Spray mist 
Water Power Cord Item 
Description Cap. Length Weight Brand No. 
Electric Irons 
Expert Finish 1.5 mL 7% tt 2.9 Ib Singer 16W504 
Cord-Keeper Steam Irons 
White " 33F188 
Black 200 mL 8ft 3.3 Ib Conair 33F189 
15V327 
5DMN3 
15V330 


i. 


INTERNATIONAL 


Laundry and Wash Bags 


Overall Overall Item 

Item Material Length Width Color No. 
Laundry Bags, Drawstring Closure 
Mesh Laundry Bag Mesh 36 in 24 in Blue 15V325 
Mesh Laundry Bag Mesh 36 in 24 in White 5DMN3 
Mesh Laundry Bag Mesh 36 in 24 in Green 5DMN4 
Mesh Wash Bags, Zipper Closure 
Sweater Wash Bag Mesh 23 in 22 іп White 15V327 
Lingerie Wash Bag Mesh 18 in 12 іп White 15V328 
Bra Wash Bag Mesh Тіп 4% in White 15V330 
Wash Bag Set (1) Sweater Mech — 40 in, 20in 18in,24in White 150331 


Bag, (2) Lingerie Bags 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Folding 
Tabletop 


40 qu 
ironing Boards sono, Hospitality || Source, LLC 


Tabletop Ironing Board—Smaller size is easy to transport and stow. Board 
folds flat. 


Ironing Board Covers—Scorch- and stain-resistant covers have elastic 
banding for a snug fit. All others are all-in-one covers and pads. 


Item 
Description L w Brand No. 
Tabletop Ironing Boards 
Folding Tabletop - Includes А ; PIE 
(1) Cover Pad, Iron Rest 32in 12in Honey-Can-Do 5DMN7 
Ironing Board Covers 
Standard for Moderate Use (1-5 times per month) 
Scorch-Resistant, 34e" fiber backed - Blue 55in 15in Hospitality 1 Source 41Н538 
Scorch-Resistant, %46" fiber backed - Тап 55 in 15in Hospitality 1 Source 41Н539 
15V298 15V312 


m 


INTERNATIONAL 


Hampers 


Wide selection of styles accommodates almost every decor and laundry need. 


Item 
Description Material Dimensions No. 
Pop-Open Hampers 
Black Nylon Mesh 28 inH x 27 inW x 18 % inL 15V305 
Black Steel/Mesh 24 inH x 19 inW x 19 inL 15V298 
Resin Hampers 
1-Compartment Resin 22 inH x 14 inW x 14 inL 15V312 
2-Compartment Mesh/Resin 26 inH x 24 inW x 24 inL 15V310 
Wicker Hampers 
Square with Cover Steel/Wicker 26 inH x 13 % inW x 13 $4 inL 15V314 


Clothespins and 


ei. 


Clotheslines ӨЕМ 
Weeden Item Pkg. 
Description H w L No. Qty. 
Clothespins, Up to 10 Ib per Pin 
Wooden Yin 1%;|п 31%4іп  5DML7 24 
Wooden Yin 1%іп 3'%sin  5DML8 50 
Plastic Yin in 3'%sin 50ММ1 50 
Plastic Жіп ‘ein 3'%ain  5DMN2 100 
Clotheslines 
Retractable 
Plastic Clothesline E = 8t. 15V282 1 
Retractable 
Clothesline — — 40 ft. 15V283 1 


Lint Brush and ru 
Fabric Shaver = 


Lint brush and fabric shaver are designed to 
keep clothing items and fabrics free of lint, 
dust, and pet hair. They are suitable for use 
on pants, coats, sweaters, dresses, suits, 
formal wear, and furniture. Fabric shaver 
requires (2)AA batteries (not included). 


15V334 
- ў 


151335 


Item 
Item Color No. 
Double Sided Lint Brush Green 15V334 


Battery Powered F 
Fabric Shaver White 15V335 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
Closet Hardware & Brackets 


Foodservice & Hospitality. 


Coat Racks 


Organization and storage for use 
in restaurants, storage rooms, 


f 


coatrooms, or hotel closets. SRZTS 
H D w Item 
(in.) (in.) (in.) Holds No. 
Approved Vendor Aluminum/Steel with 7 in" Base Dia. 
Тіп 3%іп 36 іп Up to 12 Garments 45NG76 
CSL Wood with Hanging Bar 
10 vin 12% in 30 in Up to 15 garments 5RZU8 
10 1^ in 12 in 36 in Up to 18 Garments 5RZU9 
CSL Zinc with Hanging Bar 
17 іп 143A in 24 in Up to 12 Garments 5RZT8 
17 in 14 ^ in 30 in Up to 15 garments 5RZT9 
17 in 143A in 36 in Up to 18 Garments SRZU0 
17 іп 14% in 48 in Up to 24 garments 58201 


Standard Closet Hardware 


Max. Rod Load Item Pkg. 

Ke Color in. Dia. (in Cap. (Ib. No. Qty. 
Heavy-Duty Closet Poles 

A White 48 in 1% in = 5EAC7 1 

A White 72 in 1 іп -- 5EAC8 1 

А White 96 in 1 Жіп = 5EAC9 1 

A Chrome 72 іп 1 516 in = 5EAD5 1 

A hrome 96 in 1546 in = SEAD6 1 
Closet Rods 

B Platinum 30 to 48 in lin — 5EADO 1 

B Platinum 48 to 72 in tin == 5EAD1 1 

B Platinum 72 їо 120 in lin — 5EAD2 1 
Pole Sockets 

C White 27л6 in 155 in — 5EAD3 2 

C Chrome 7 in 1 56 in — 5EAD7 2 
End Caps 

D Chrome 34e in 1%e in — 5EAD8 2 
Shelf and Rod Brackets 

E Chrome 11% in 1 51 in 500 5EAD9 1 

E White 14 іп 15e іп 500 6UDG8 1 

E White 11 in 1 56 in 250 6UDG7 1 

E White 12% in 1% in 250 60066 1 

Е White 12916 in 138 in 200 6UDK4 1 


Shelf and Rod Bracket Hardware, Screws and Caps 


F White = 
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SEAD4 


8 


6UDJ3 


Sohn Sterling 


Track Mount Closet Storage System 


L W H Load Item 

Color in. in. in. Cap. (Ib. Brand No. 
Dual Slot Standard Track 

White 48% in lin % in m = 6UDJ1 
Standard Shelf Brackets 

White 11% in Vb in 2 As in 170 = 6UDJ3 

White 14% in іп 2 A6 in 115 — 6UDJ4 

White 1974 іп Yo in 3% in 180 = 6UDJ5 
Hang Track 

White 40 in 1 in 36 in 1,000 = 6UDJ6 

White 80 in 1^ in Ув in 2,000 = 6UDJ7 
Fasteners 

White 2% in %e in = = John Sterlin 6UDK3 

D7951 


T 


INTERNATIONAL 


Wood Suit and 
Shirt Hangers 


Solid hardwood hangers feature a swiveling 
hook. Contoured to prevent hanger marks and 


> CHOOSE: Item Pkg. 
Finish No. Qty. 
Non-Slip Suit Hangers 


Maple, Cherry D7951 24 


wrinkling of garments. Suit hangers have a Shirt Hangers 

trouser bar to hold coordinating suit pants. Cherry v. 15V340 5 — 
тое ра 15V357 

Plastic Hangers 15V358 


Economical, convenient hangers can be used on any standard-size 
hanging bar or garment rack. 


Item Pkg. 
Description Finish No. Qty. 
Tubular White 15V357 15 
Heavyweight 15V362 3 
Recycled Plastic Віск ps 15 
Closed-Hook Hangers 
Feature 18-ga. tubular steel 
bright chrome finish. Hangers 
are not removable from rack 
and prevent theft. 
Item Pkg. 
Finish No. Qty. 
Chrome 5DYCO 12 


FOOD SERVICE & HOSPITALITY Scan. Order. Done. =S 
Fitness Equipment Details on page A1. 


Get More Online 


Grainger has a large selection of fitness equipment including 
upper- and lower-body weight machines and versatile multi gym 
units. Visit Grainger.com and search "Exercise Equipment." 


38X953 


6PXR8 
6PXR2 


6PXT2 


Weightlifting Equipment PRoMeaxima 
Add to the weight training section of your fitness center or gym with these 
weight plates and dumbbell sets. Weight plates are sold individually. 7 -ft., 


38X958 


Cardio Equipment PRoMaxima 3-tier dumbbell rack holds up to 19 pairs of dumbbells. 2" x 2" heavy-wall 
ші | steel construction with durable powder-coat finish. Small footprint requires 
Mfr. Item ini 
Description Model No. minimal space. 
Treadmills Mtr. Item 
15 in HD LCD TV, 26 Programs, IPod Capabilities CV-S25TXIA 38X953 Description Model No. 
26 Programs, IPod Capabilities, LCD Display CV-S25T 38X952 Weight Plates 
‚ГИТ Machines. — SS 2.5 lb EZR-02.5 6PXR4 
rograms, Intelligent Touch Heart Rate System 5 Ib EZR-05 6PXR3 
and Polar Telemetry Receiver, IPod compatible, CV-S25E 38X954 10 Ib EZR10 6PXR2 
Standard Bio Stride, USB (Charge Only) 251b EZR-25 6PXR1 
15 in HD LCD TV, 17 Programs, Intelligent Touch 35 Ib EZR-35 6PXRO 
Heart Rate System and Polar Telemetry Receiver, IPod CV-S25EXIA 38X955 45 lb EZR-45 6PXP9 
Compatible, Standard Bio Stride, USB (Charge Only) - 
ШИБШШЕТЫШИ ЕКЕ EO, AEE (2) 20 Ib, (2) 25 Ib, (2) 5 Ib HEXR-SET6 6PXR5 
Leather Brake Pad, PVC Dipped Grip Handlebar, Standard В : 2 
Emergency Stop, Standard Transport Wheels, Wellgo R12 Pedal тш 380951 2 10 to. (2) 15 tb. (2) 20 l, e mb 2 30. @)5 HEXR-SET7 GPXR6 
R t Bik , A , , E 
E RIT Touch Heart Rate S stem and Polar 0 2) 35 Ib, 0) 40 Ib, 9 45 lb, 9 5 lb, (2) 50 Ib eo = 
ei i CV-S25R 38X956 (2) 10 Ib, (2) 100 Ib, (2) 15 Ib, (2) 20 Ib, (2) 25 Ib 
elemetry Receiver, IPod compatible, USB (Charge Only) E (2) Ж n ДІ A K 2 A 9 123 | 
15 in HD LCD TV, 16 Programs, Intelligent Touch ‚ d Н HEXR-SET 6PXR8 
Heart Rate System and Polar Telemetry Receiver, CV-S25RXIA 38X957 | 2 b d 2n ү г Е b, B 65 b. B 70 n. 
Pod Compatible, USB (Charge Only) ) п mC mt 
print BIKes "Тег Durie Rack 59іпі 39 4 iW 42 Yn FW-233 30PK93 
16P . Intelligent Touch Heart Rate Syst d Pol ier Dumbbell Rack 59 inL x 39 % inW x 42 іп - 
slametry Receiver, [Pod compatible, Rate 5 (charge Ony) CV-S25U 38X958 Tier Hex Dumbbell Rack 59 inL x 28 % inW x 30 inH FW-234L 30PK94 
15 in HD LCD TV, 16 Programs, Intelligent Touch Benches 
Heart Rate System and Polar Telemetry Receiver, CV-S25UXIA 38X959 Multi Purpose Workout Bench 48 inL x 26 inW x 42 inH FW-150U 6PXT2 
Pod compatible, USB (Charge Only) Sit Up Bench 48 inL x 18 inW x 21 inH FW-32 6PXT3 
“шш 
4 M 


WORKOUT 


JORKOUT 


Mfr. Item 
Description Brand Model No. 

Medicine Rack Ball Set - Set ; 
Includes 6, 8, 10, 12 Ib Balls ProMaxima МВӘЕТ 6PXT6 
Physician Scale ProMaxima AC-SCALE 6PXU1 
Exercise Posters - Setof 3 — ProMaxima — CV-CHART 6PXT7 
Agility Balls Set - Set 
Includes 55 cm, 65 ProMaxima Agility 6PXT8 
cm, and 75 cm Balls 
Equipment Mat - 4 ft W x 


6PXT7 4 6PXT6 6PXU1 PRoMaxima m m 
Weightlifting Accessories 
а. . 


ЕТЕ 6 ft x in Thickness ProMaxima ш 38Х960 
Foldable Aerobic Mat - ZW ? MATS- 
X Lx 2 in Thickness ProMaxima — agRopic  6РХТ5 
Physician's Scale MeasureTek 12R995 12R995 
6PXT8 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Gymnasium Equipment 
© «а 
Basketball Backstops and Backboards SPALDING ES 
Backboard Rim 
Backboard Dims. Material Style Item S 
Description H w Thickness Material No. 
Residential Portable Systems 
Backstop 32 іп 54 in Ya in Acrylic Arena Slam 12R320 
Backstop 38 in 60 in Vin Tempered Glass Pro Image 12R319 12R288 
Basketball Backboards 
Fiberglass Basketball Backboard 42 in 72 іп 19 іп Fiberglass — 12R309 
Superglass Collegiate А Р | _ 
Basketball Backboard 42 in 72in 2 5 in Tempered Glass 12R288 
Basketball Slammer Rims N 
Slammer Competitor Positive Lock Breakaway Basketball Slammer Rim - Meets NCAA & NFHS Specifications 12R285 NIV 
Basketball Gorilla Rims y 
Roughneck Gorilla Fixed Basketball Gorilla Rim - Meets NFHS Specifications 12R286 қ М 
Gymnasium Components $ 
115V AC Electric Winch (wire rope not included) - 1000 Pulling Capacity Single Line (Lbs.) 12R305 
LynRus Aut-0-Loc Safety Belt for Backstops 12R304 ) 
Floor Cover Plate Assembly, 7 in Diameter 12R322 
Ball Storage 
Basketball Rack - Holds 15 Basketballs 300961 12R320 12n285 
алс 
= ж 4 c 
Athletic Balls and Storage Сене SPALDING Сета 
Item «їс. 
Description Material Brand No. 
Basketballs 
ndoor/Outdoor Basketball, Size 6 Composite Cover 45NL94 “may 
з Rubber Cover Champion Sports ^ 45NL93 45NL93 E 3 45NM18 
ndoor/Outdoor Basketball, Size 7 Composite Cover 45NL92 ОТД 
Footballs 
" Water Resistant Pro Rubber " 45ММ09 
Outdoor Football, Size 11.5 Composite Cover Champion Sports —35NM08 Official League 
Soccer Balls 
ndoor/Outdoor Soccer Ball, Size 5 Composite Cover Champion Sports 45ММ15 NS 45NL96 
Volleyballs SS d 
n Rubber Cover н 45NM18 p m 
ndoor/Outdoor Volleyball, Size 8.25 Composite Leather Champion Sports 45NM17 
Playground Ball Set і 
ndoor/Outdoor Playground Ball Set, Size 8.5 = Champion Sports 45ММ22 
Baseballs | 
Outdoor Baseball, Size 9 Syntex Leather Cover Champion Sports 45М196 X | 45NL88 
Softballs C aP Ж || (Gym 
Outdoor Softball, Size 12 Syntex Leather Cover Champion Sports 45М197 Il. accessories 
Tennis Balls ү ax | с 
ndoor/Outdoor Tennis ball, Size 3 — Champion Sports 45ММ30 |1 not included) 
Ball Storage - "LU |! 
Mesh Equipment Bag, Size 24 in x 36 in Nylon Mesh 45ММ07 
Basketball Cart - Holds Up to 12 Basketballs 45NL89 
Ball Cart - Holds Up to 30 Volleyballs Champion Sports 45ММ21 
Physical Ed Sports Equipment Cart - Holds Up to 32 Basketballs, 40 45NL88 
Soccer Balls or Playground Balls, 150 Jump Ropes and 48 Hoops _ 
Basketball Rack - Holds 15 Basketballs Spalding 30D961 
Game Ball Locker - Holds Up to 12 Basketballs 45NL86 
Game Ball Locker - Holds Up to 30 Basketballs, Champion Sports 45NL87 
Soccer Balls or Playground Balls 


m 
Athletic Equipment and Accessories (22:2; SPALDING 


Item Pkg. 
Description Brand No. Qty. 
Basehall 
Fielder's Glove, Leather Champion Sports 45NL98 1 
Base Set, Rubber, Includes Home Plate and 3 Bases Champion Sports 45NM02 4 
Base Set, Foam Filled, Nylon Covered Base Set Champion Sports 45NM01 3 
Base Set, Foam Filled, Quilted Covered Base Set Champion Sports 45NL99 3 
Home Plate, Waffle Bottom Rubber Champion Sports 45NM06 1 
Home Plate, Rubber Champion Sports 45NM05 1 
Youth Pitchers Plate, Rubber - 18 in x 4 in x 1 in Champion Sports 45ММ03 1 
Official Size Pitcher's Plate, Rubber - 24 in x 6 in x 1 in Champion Sports 45ММ04 1 
Basketball 
Basketball Goal Net, Nylon Champion Sports 45NL90 1 45NL98 
Basketball Goal Net, Zinc Plated Steel Chain Champion Sports 45NL91 1 
Basketball Goal Net, Braided Nylon Spalding 12R287 1 
Volleyball 
Volleyball Net, 2.2mm Polyethylene Netting Champion Sports 45NM19 1 
Volleyball Net, 3mm Braided Polyethylene Netting Champion Sports 45NM20 1 
Volle ; А Spalding 12R323 1 
yball Net with Rope Ratchets, and Net Tension Straps, Steel Dowels Spalding 12R324 1 
Aluminum Volleyball System with 2 Uprights, Antenna, Net, Padding Spalding 12R321 1 
Pumps 
12 in Hand Pump Champion Sports 45NM14 1 
11 in Double Action Air Pump Champion Sports 45NM13 1 
Electric Inflating Pump - % hp Champion Sports 45ММ12 1 
Accessories 
Inflating Needles, Pkg. of 2 Spalding 12R343 2 
Scrimmage Vest - Orange, Pkg. of 12 Champion Sports 45NM10 12 
Scrimmage Vest - Red, Pkg. of 12 Champion Sports 45NM11 12 12R321 
Plastic Whistle with Lanyard Spalding 12R344 1 
Metal Whistle with Lanyard Spalding 12R345 1 
Multi-Sport Tabletop Indoor Electronic Scoreboard - 24 inL x 16 inH x 10 inD Champion Sports 45NL95 1 
Wall Padding, 18 oz Vinyl Cover Material Spalding 12R307 1 
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Gaming Tables 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


C a 


| é é é é 38H464 


38H465 


s 


Folding Table Tennis Tables 


Lighweight, portable indoor tables have an exceptionally sturdy and stable 
undercarriage. Feature a 25mm-thick black finish strong enough to endure 
every smash, loop, and flip a player makes. Easy to fold up, move and store. 
Ideal for any age and level of play. 


Item 
Description Folded Dimensions No. 
Table Tennis Table with (2) Paddle, 3 i i A 
Ball Accessory Kit, Premium Net 36inLx60inWx6SinH -38H464 
Tennis Table with (2) Paddle, (3) Ball, А i А 
Post Clamps, Premium Net 36inLx60inWx63inH  49JP36 
Indoor/Outdoor Paddle and Ball Set — 33T246 
Table Tennis Accessory Kit — 38H465 
Table Tennis Conversion Top — 6FZW2 


34CT12 


Air Hockey Tables «р> анау 


Brunswick—Features electronic scoring, exceptional speed of play, and slick, 
scuffproof surface. Aluminum/wood construction. Aluminum rails with powder- 
coated metal corners. Includes 2 mallets and 4 pucks. 

Hathaway—Rich cherry wood-tone PVC laminated cabinet, scratch resistant 
high-gloss poly sealed playing surface with streamlined radius corners. Features 
sturdy pedestal style legs with independent 3" stabilizing Leg Levelers 


Item 
Description L w H Brand No. 
Air Hockey Tables 
Full Size Table 83 in 41 in 30 “іп Brunswick — 6FZW3 
Full Size Table 72in 36 in 31 іп Hathaway  34CR16 
Full Size Table 60 in 29 % in 31 in Hathaway  34CR27 
Accessories 
Striker/Puck Set Includes (2) 3" Strikers and (2) 27^" Pucks Hathaway 346112 


34CR32 


Hathaway 


GAMES & SPORTS 


Foosball Tables 


Table features 1⁄2" thick reinforced L-shaped legs and chrome-plated 1⁄2" 
steel rods with easy-grip rubber handles, 3 goalie configuration with durable 
ABS molded players, 13 players per team, manual scoring system, and end 
ball return. 


34CR64 


Item 
Description No. 
Fooshall Tables 
Playoff Full-Size Table 34CR32 
Sidekick Tabletop Game 34CR64 
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53DN21 


ll 


53DN23 


53DN22 


Hathaway 


GAMES & SPORTS 


Dartboards and Darts 


Electronic board features digital scoring with a push button control panel LED. 
Sisal board is constructed of self-healing fibers. Each include 2 sets of darts. 
Additional darts sold separately. 


53DN24 


Board Open Open Open Mfr. Item 
Board Style Includes Material Height Width Depth Model No. 
Darthoards 
Electronic (6) Soft Тір Darts Ріавіс 22%іп 20%in 1¥in BG1042D 53DN21 
Sisal (6) Steel Tip Darts — Sisal 18 in 18 in 1¥%in BG1043D 530М22 
Mfr. Item 
For Use With Includes Features Model No. 
Tip Darts 
Electronic Dartboards M Tips. (6 Soft Tip, Sure Grip BG1054 53DN23 
Sisal Dartboards 110115 Волан, Steel Tip BG1055 53DN24 


end Case 


34CRO4 


Hathaway 


GAMES & SPORTS 


Premium Billiard Tables and Cloths 


Provide great entertainment value for your guests, customers, or staff, these 
pool tables are ideal for use in hotel/motel game rooms or in other hospitality 
venues. 


Billiard Table Cloths—Worsted wool imbedded with DuPont Teflon fabric 
protector does not pill or shed to maintain a clean, sleek playing surface. Fabric 
is 24 oz. per sq. yd. and 144 strands per inch. 


ce 


Table Cloth Item 
Size Table Finish Pockets Color Cloth Type Ww H No. 
Billiard Tables 
зил Віаск Netting Drop Вие РУ” ә уеп тїп 340858 
Tft Black Internal Ball Return Blue Wool/Nylon 48! 32іп 340804 
тө Black Cherry Plastic Drop Black Wool/Nylon 46in  31in 53DN27 
> CHOOSE: Item 
Color For Use On No. 
Billiard Table Cloths 
Brunswick Green, Cardinal Red, Chocolate Brown, 8 ft Pool Tables 09488 
Ebony, Gun Metal Gray, McIntosh, Merlot, Midnight 9 ft Pool Tables D9489 


Blue, Olive, Regatta Blue, Sahara, Timberline 


Find More Online 


For color swatches of available cloth options go to Grainger.com 
and search for "Pool Table Cloths". 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Pool Chemicals & Pool Lifts 


Pool Care Troubleshooting Guide 
Skin and Eye Irritation—Caused by Algae Problems—Test and adjust Cloudy Water—Check the filter system and pump to make 
improper pH levels of the water іп your pool or ^ your pool or spa water pH level to 7.4. sure they are operating effectively. Check the filter for holes 
spa, especially a pH level of below 7. Test the If you are seeing the beginning of algae that are letting fine particulars pass through. Make sure you are 


water pH level; adjust as needed to maintain growth, shock the water. Wait 24 hr. running the filter long enough to clean your pool. Test water for 
the proper pH range of 7.2 to 7.6. Shock to after shock and then use an algaecide. total alkalinity and pH and adjust as needed. Check the chlorine 
destroy any contaminants. level and check for the presence of dead algae. Shock the water. 


Use a clarifier for small particles that the filter does not catch. 


А4 


D> (емдік РОО! 


Pooll&Spai  pool&spacare. ESSENTIALS | PurTest” | 


Pool Chemicals 


Keep water in hot tubs, whirlpools, improves filter performance, 
and swimming pools crystal clear, the water is swim-ready in 15 
clean, and healthy. Weekly moni- ^ minutes, and is fast dissolving. 
toring with test kits ensures all 
water is balanced and safe for use 
in spas, hotels, and health clubs. 


- Balancer Chlorine 
? 34TG60 D 20KR64 


E А 


Algaecide— Quickly and effec- 
tively kills green, mustard, and 


black pool algae. For use with all >ы 
Balancers—Balancing your pool types. Stays active in your CLOROX 
pool water ensures that ithas an pool water, with minimal loss а. POOL Water 
optimal pH level, including total о? effectiveness due to water ИШИ Algaecide SG Filter Aid eigo 
alkalinity and mineral content temperature, sunlight or swim- 494P20 — 36JT28 36JT29 
levels. ming use. 
Chlorine—Chlorinating your poo! Filter Aid—Granular formula with 
water properly sanitizes it, killing pure diatomaceous earth removes 
harmful bacteria and aiding in the small particles and metals from Cleaner Container Container Item Pkg. 
control of algae. swimming pool water. pain Label Form Size Type pH Level Brand No. Qty. 
P . Alkalinity Increaser Granular Бір Ва 8.2 Clorox Pool & Spa 55PK16 1 
Pool Shock—Water shock- Water Clarifier—Aids water Calcium Hardness Increaser Granular 5 Ib Вай — ПШ Pool & Spa 55PK17 1 
i illi i i indi hlorine Stabilizer ranular 4 ib Bag 4.8 to 5.2 lorox Pool & Spa Б55РКІЗ 1 
ing formulas have algae killing filtration by binding together Muriatic Acid Liquid — 1gal Jug Less Than 1 Kem Tek 347660 84 
crystals which control and kill off ^ microscopic particles that аге too pH Down Granular — 51b Bag 1е55 Тһап 1 Clorox Pool & Spa БӨРКІ4 1 
green, black, and mustard algae small, and making them easier to = ci... P UP Granuar — 4lb Bag 114 Clorox Pool & Spa — SSPKTS 1 
along with bacteria. Reduces chlo- remove. на Ghlorinating m Janlet 35 h Bucket 2105 Clorox роо & Spa En ! 
i i orinating ablets XtraBlue ablet ucket to Огох POO pa 
rine odor and removes swimmer Water Test Kit—Offers 6-way Pool Chlorinating Liquid Liquid 1 gal Ju 12.5 Kem Tek 20KR64 72 
containments such as body test strips to test t Pool Shock 
oils, sweat, and urine. Shocking est Strips to test your water Shock Granular 13.4 0z Packet 5106 Pool Essentials ^ 494P22 36 
, и : weekly to prevent pool water Shock Plus Granular {Ib ^ Packet ^ 5106 Clorox Pool & Spa 494Р18 36 
the water cleans cloudy water bl Tests for total hard Shock XtraBlue Granular ТІр Bottle 4105 Clorox Pool & Spa — 494Р19 20 
without impacting pH, helping ee тана ый MEME 
, j total chlorine, free chlorine, pH, Algaecide Liquid ^ 400z Bottle 3104 Clorox Pool & Spa — 494P21 1 
the water stay clear. 494P18 is ini не Green Algae Eliminator Liquid 5207 Bottle 3104 Clorox Pool & Spa 494Р20 1 
a 4 in 1 formula: kills bacteria, is total alkalinity, and stabilizer. Free тенеу Aid 
: c : ? online water testing available. D.E. Media and Filter Aid Granular 2416 Box 8011 Clorox Pool & Spa — 36JT28 1 
suitable for vinyl pools, improves Water Clarifier | a= 
filter performance, and the water Water Analysis Kits—Detect a Water brani Liquid 522 Войв 2407 Clorox Pool & Spa — 36/129 1 
is swim-ready in 15 minutes. wide range of bacteria, including Test Strips Test Strips 50ct Bottle = Clorox Pool & Spa — 36JT33 1 
494P19 is a 6 іп 1 formula; kills Е. coli, pseudomonas, Klebsiella, "m \ " m em Pkg. 
and prevents algae, kills bacte- and salmonella. Water ЕЕ qe ameter ize ran 0. у. 
ria, is suitable for vinyl Is. For Bacteria Тіпх2 ^in Purtest 1LNW9 1 
3,15 8u yi Pools, For Bacteria 7inx2inx din Purtest ТІМХІ 10 
Pool Lifts and Accessories далар 
= ADA compliant Splash!—Removable lifting system 


Lifts provide access to aquatic environments for easily detaches from the stainless steel 
both mobility-challenged individuals and seniors. deck anchor. 

Lifts feature true operational redundancy and can рді (Portable Aquatic Lift) and 

be operated from the control box and the handset. PAL2—Lifts are portable and free- 


112855 


Hi/Lo 112850 can be used for facilities that have standing. Can be fixed to the deck "m Пет 
both in-ground and above-ground spas and pools. with optional Pool Lift Wheel-Away Kit — -yegassories escription 0. 
Note: Deck profile sheet required with order; returns not 16V951, sold separately. Option to store — LiftOperator Battery 40L122 
accepted. ; LiftOperator Battery Charger—New Style 112888 
р when not in use. Linak Pool Lift Battery 117874 
Weight Item Locking Square Deck Anchor w/Cap, SS 40L120 
SPLAR ion, hored Pool Lifts Includes Rotation Сар. LW H No. Саеге PAL Pool Lifts, PAL2 Pool Lifts, Splash Pool Lifts 467691 
! Series Anchored Pool Li А 00 PES] 
Anchor, Arm Rests, Battery, Battery Cover for ML300 Pool Lifts, Multilift Pool Lifts 467093 
Pool Li Console Cover, Charger, Footrest, Seatbelt 359° 30016 48in 40in 57in 401107 _ Seat and Mast Cover for Splash Pool Lift 467696 
Assembly, Waterproof Hand Control Operator Console Cover for Lift Operator Consoles 467097 
Pool Li Arm i Battery, Battery Console, Charger 359° 30016 87in 20іп 77in 112862 А 304 К 3161. 
А Footrest, Seat Belt Assembly, Stainless Steel " A i i tainless | Stainless 
Pool Li Anchor Socket With Cover, Waterproof Control 359° 40010 76іп 20in 67in 112855 Steel Steel 
MultiLift Series Anchored Pool Lift Handrail Item Item 
MultiLift Lift Pool Lift Arm Rests — 3501) 54in 14in 42 іп 16V943 Description Ht. Dia. No. No. 
PAL Series Portahle Pool Lifts Deck-Mounted Stair Rails | Р | 
Pool Li Arm 5, Battery, Battery Console, 240° 30016 96in 28in 66in 112848 0.049 in Thick Rail, 48 in venier отар Бай 32in 1 5% іп | 49Х146 - 
i А harger, Footrest, Seat Belt о A i i 0.065 in Thick Rail, 48 in Center Grab Rail 32іп 17%2іп | 49XL54 | 49XL55 
Hi/Lo Pool Lift Assembly, Waterproof Control 240° 3001b 86in 28in 91 in 112850 - agin Thick Rail, 51 in Center Grab Rail 32in 129 іп | 49XL45 — 
PAL2 Series Portable Pool um Sor AH " 5 0.005 in Thick Rail, 2 in Center Grab Rail 32in 1 2% іп — 49XL52 
nchor, Arm Rests, Battery, Battery .049 in Thick Rail, 54 in И | 
Pool Li Console Cover, Charger, Footrest, Seatbelt 240° 30016 50in 40іп 57in 401115 _ Angled Center Grab Rail 32in 129% іп | 49XL47 | 49XL48 
Assembly, Waterproof Hand Control 0.065 in Thick Rail, 60 in Center Grab Rail 32in 1 29% іп | 49XL53 — 
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Pool/Spa Accessories & Exterior Sun Shades 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


JED 
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Leaf Rake 
479M85 


Pool and Spa Accessories 


t 


Vacuum 
479M76 


Leaf Rakes—Use a mesh netting to skim the bottom of the pool and 


remove large types of debris and leaves. 


Leaf Skimmer—Designed to smoothly glide over the surface of the pool 
and collect lose particles. Built with either aluminum or plastic frames with 


a mesh net. 


Description 

Leaf Rakes, Skimmers, Vacuums, Poles & Accessories 
Leaf Rake for Telescopic Poles 

17 inH, 1 v» inW, 17 9ле ink 

17 9964 inH, 1 V^ inW, 17 % inL 

18 inH, 2 inW, 19 % inL 

19 %e inH, 1 % inW, 22 34 inL 
Leaf Sweeps, Skimmers, Vacuums, Poles & Accessories 
Leaf Sweep for Telescopic Poles 

Brush/Wheel Combination, 15 inDia., 18 inH 

Leaf Rakes, Skimmers, Vacuums, Poles & Accessories 
Leaf Skimmer for Telescopic Poles 

18 inH, 1 % inW, 13 inL 

21 V5 inH, 1 % inW, 15 Ve inL 

22 46 inH, 1 7 inW, 14 34 inL 

Pool Vacuum for Telescopic Poles, EZ Clip Handle 
1 ^in Outlet, 2 2%4 inH, 8 % inW, 14 inL 

1 ^ in Outlet, 2 % inH, 8 76 inW, 22 % inL 

1 VÀ in Outlet, 4 14 inH, 10 7 inW, 11 ілі 
Vacuum Hose, Swivel Cuff 

1 V^ in Dia., 24 ftL 

1 V^ in Dia., 36 НІ. 

1 іп Dia., 40 ftL 

1 ^ in Dia., 50 ftL 

Telescopic Pole, 2-pc. 

Black/Gray/Anodized, 1 74 in Dia., 8 to 16 ftL 
Blue/Gray/Anodized, 1 % in Dia., 6 to 12 ftL 
Black/Gray, 1 ^ in Dia., 8 to 16 ftL 

Handle 

EZ Clip Handle, 1 4 in Dia., 4 % inL 

EZ Clip Vacuum Handle, 1 іп Dia., 4 % inL 
Hanger for Telescopic Poles & Hoses 

Уз inW, 3 % inL 

Ladder Bumper for Pool Ladders 

1 ^ in Dia., 2 inH 


Housing 
Material 


Plastic 
Aluminum 
Aluminum 
Aluminum 


Plastic 


Plastic 
minum 


Alu 
Plastic 


astic 
astic 
astic 


9:99 


astic 
astic 
astic 
astic 


о|-о|-о|-о 


Aluminum 
Aluminum 
Fiberglass 


Aluminum 
Aluminum 


Aluminum 


Rubber 


Item 
No. 


479M85 
479M87 
479M86 
479M88 


479N03 


479M83 
419М84 
419М82 


479M76 
479M77 
479M75 


479M78 
479M79 
479M80 
479M81 


479M90 
479M89 
479M91 


479N05 
479N06 


479N07 
419М08 


Pole and Crank 


Telescopic 
Pole 
479M89 


Floating 


479М02 


Thermometer 


ME 


ач | 


KAARS 


Pool Vacuums—Use with either concrete/gunite pools or pools with vinyl 
liner. Built with attached weights to slide on the pool floor and collect debris 


that has settled. 


Vacuum Hose—Connect to a vacuum head and filter to remove debris from 


the bottom of the pool. 


Telescopic Poles—Connect to multiple tools such as a skimmer or brush 
and can extended or detract to reach various lengths throughout a pool. 
Pool Brushes—Use the bristle appropriate for the type of pool. Brushes 
sweep the bottom and sides of pools to remove stains. 


Description 

Pool Cleaning 
Pool Brush for Telescopic Poles 
Blended Nylon, Multi Surface PBT 
Bristles, 2 34 inH, 6 3⁄4 inW, 20 inL 

Nylon Bristles, 2 ^ inH, 6 % inW, 18 inL 
Polypropylene Bristles, 2 V6 inH, 6 inW, 
Stainless Steel Bristles, 2 inH, 6 1⁄2 inW, 10 inL 
Stainless Steel Bristles, 2 іпН, 6 76 inW, 18 inL 
Pumice Stone for Telescopic Poles 

2 inW, 5 3964 inL 

Stain Remover for Telescopic Poles 

1 ^ in Dia., 2 1352 inW, 4 inL 

Chemical Dispensers 

For Use With Bromine, Chlorine 

6 inH 

Automatic, 6 in Dia. x 21 inH 

Automatic, 6 in Dia. x 39 inH 

For Use With Chlorine Tablets 1-3 in 
101% inH 

Floating Thermometer 

Blue/White, 1 72 іп Dia., 7 94e inH 


Rope Anchor, Rope Float, Rope Hook, for Rope Float System 


Rope, % in Dia., 50 ftL 

Rope Anchor, 1 7 іп Dia., 2 inH 
Rope Float, 8 іп 

Rope Hook 

Rope Hook, 1 % in Dia. 

Safety Hook 

Safety Hook, 23 % inL 


We —— 


— FABRICS—— 


Housing 
Material 


Aluminum 


Aluminum 
Aluminum 
Aluminum 
Aluminum 


Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 
Plastic 


Stainless Steal 
Plastic 


Stainless Steal 


Aluminum 


Exterior Sun Shades 


a Easy-install system 


Item 
No. 


479M96 
479M95 
479M92 
479M94 
479M93 
479N04 
479N14 
479M98 
479M99 
479N01 
479M97 
479N02 
479N12 
479N13 
479N11 
479N10 


419М09 


Motor with Remote Control Operation, PVC Coated Polyester 
Yarn—Powered by a 12-ft. AC cord on right side of shade (cannot be 
moved to left side). A cable system secures shade and helps prevent 
flapping during light winds. The remote control is a multi-channel 
remote. Each remote can operate up to five shades. Hardware is oil- 
rubbed bronze and power cord and remote are white. Fabric comes 


standard as a reverse roll. 


Motor with 
Remote Control 
Operation 


GRAINGER. 


НІШ 
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Pole and Crank Operation, PVC Coated Polyester Yarn—A flexible 
bungee system helps prevent flapping in light wind. Includes a 48" pole 
(with receiving ring on the right side of the shade). Hardware and crank 
pole are oil-rubbed bronze. Ring can be moved to the left side of the 
shade. Fabric comes standard as a forward roll. 


Overall Width 
48in | 72in 96 in 120 in 
P CHOOSE: Valance Item Item Item Item 
Fabric Color (UV Protection) Included No. No. No. No. 


Motor with Remote Control Operation, PVC Coated Polyester Yarn, Fabric Drop 96 inL 
Maui (72 %), Caribbean 


(90 %), Kona (90 %) Yes | H9761 | H9762 | H9763 | H9764 
Pole and Crank Operation, PVC Coated Polyester Yarn, Fabric Drop 96 inL 

Ero н 
Maui (72 %), Caribbean Yes | H9765 | H9766 | H9767 | H9768 


(90 %), Kona (90 %) 
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FOOD SERVICE & HOSPITALITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Bleachers, Bike Racks & Outdoor Chairs/Tables 


ЕЕ =; „чїй 
sal 45JT44 T 45JT45 Ж 5 45JT51 
= 
NRS ТН 151 211tL 24ftL 
National Recreation Systems Item Item Item Item 
^ PIAYCORE сенен No. Seats No. Seats No. Seats No. Seats 
. 3 Rows 
Aluminum Bleachers 45JT4À 15 451145 30 451146 42 45JT47 48 
i i i j 3 Rows - Tip & Roll 
Feature all aluminum construction. Tip & roll bleachers have swivel EI Ия таг Е rap 5? FOI на 
casters for movement, апа caster brakes keep the bleacher from 4 Rows 
rolling when stored as well as non-marring rubber footpads to protect —_ — 45JT54 40 45JT55 56 45JT56 64 
wood floors. Always check your local code for bleachers to ensure A Rows -Tip & Roll ЖЗ ab = = = = 
you are compliant. ADA options are available; go to Grainger.com and — ‘5 Rows 
search "ADA Compliant Aluminum Bleachers". — — 45JT60 50 45JT61 70 45JT62 80 
(0 MADRAX 
Bike Racks 8GDD9 45MK35 


Racks offer a convenient and secure location for bikes. Check local 
codes when determining space limitation for bike racks. 


Holds No. Item 
Item, Color of Bikes Mounting L w H Brand No. 
Bike Rack, Galvanized 4 In-Ground — 31 in 34 in — 9PXM1 » 
Bike Rack, Galvanized 4 Surface — 31 in 34 in — 8GDD9 
Bike Rack, Black 4 Surface = 31 in 34 in = 9PXM2 
Bike Rack, Black 4 Surface 49%іп  32in 30 in —  45MK35 45MK39 82838 
Bike Rack, Black 5 Surface 37 %in 7 in 42 Yin -- 45МК39 
Bike Rack, Black 9 Surface 112іп 32 in 30 in — 45MK37 
Single Sided Bike Rack, Black 4 Surface 48in 31 Yin 30%іп Madrax 82839 
Single Sided Bike Rack, Silver 9 Surface 110іп 31 іп 30%in Мафах 8ANA7 
Double Sided Bike Rack, Black 8 Surface 48іп 41 %in 30%in Madrax 87838 
Double Sided Bike Rack, Silver 8 Surface 48 in 41 Yin 30%іп Madrax 90755 


Double Sided Bike Rack, Silver Surface 110 in 41 %in 30%іп Madrax 9С0КҮ8 


со 


Commercial-Grade Resin Ш 
Chairs, Tables, and Umbrellas 


< 
Durable, weather-resistant outdoor Market Umbrellas—Provide shade and protec- / I 
furniture is constructed for heavy-duty — tion from the elements in outside food areas. 2-рс. 
use in commercial environments. wooden construction includes corrosion-resistant 
Molded melamine table tops are highly brass connectors, durable and color-fast canopy Fanback Armchair Highback Ladderback 
weather-resistant, as well as burn-, acrylic fabric, 8 ribs and a wind vent. 6DVH7 Armchair Armchair 


heat-, and scratch-resistant, to help 6DVJ7 6DVK2 
minimize maintenance costs. ASTM 
tested 400-Ib. weight capacity meets 
the high performance standards for 
nonresidential use. Include manufac- 


turer commercial warranty. 


Umbrella Bases—Secure umbrellas to tables. 
6DVK1 is sand- or water-filled and features a 
nonmarring resin glide. GDVH3 is cement-filled 
and features molded anchor bolt holes to secure 
base to deck. UV-resistant and easy to clean with 
soap and water. 


Weight Item | 
Туре D w H Color Cap. No. 
Armchairs 
Fanback 23 Yin 23 Yin 36 in Sandstone 300 Ib 6DVH7 
Fanback 23 ^ in 23 ^ in 36 in White 300 Ib 6DVG9 
Highback 24 in 23 in 34 in Bronze Mist 300 Ib 6DVJ7 В i В 
Ladder Back 24 in 24 in 34in AmazonGreen  300lb 6DVKZ pones 3. ы” 
Stack 22in 20 in 35 ^ in Espresso 300 Ib 23NR80 тела mene 
Stackable 24 in 23 in 34 in Bronze 300 ib 49XM58 23NR80 49XM58 
Bistro Sidechairs 
Highback 20 in 17 in 35 in White 300 Ib 6DVK4 
Chaise Lounges Round Table 
Adjustable 75 in 27 in 12 in White 300 Ib 6DVH1 6DVHO 
Side Tables A d 
Low 17 in 17 in 15 in Bronze Mist — 6DVKO j 
Low 17 in 17 in 15 in White — 6DVH2 " 
Tables 
Round — — 29 in White — 6DVHO - 
Item Item A ші 
Size Color No. For Use With Color No. | = 
Market Umbrellas Umbrella Bases —U9 4 - 
7% Forest Green 6DVL7 17 in Umbrellas ; 
Tit Sand 6DVL8 on 46 in Table White SDVH3 = 
7% Terra Cotta. 49ХМ79 172 in Umbrellas on 32 Black 6DVK1 
9ft Forest Green 6DVL9 in and 38 in Tables Chaise Lounge Market Umbrella 
9ft Terra Cotta — 49XM78 6DVH1 6DVL7 
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Outdoor Tables & Benches 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Picnic Tables and Umbrellas 


= Ship unassembled cu Item 
Description olor No. 
All have easy-to-clean Expanded Metal ADA Picnic Table 
thermoplastic coating Octagon тй nwx 52. А nx 28 А inH Em pud 
Я Val - InW x 21ND X 4 |n reen 
that withstands most Square - 80 inW x 75 inD x 29 94 inH Blue, Green E0149 
harsh environments, Fipsaded Metal Plonle Table Zu -— — 
sp ctagon - 80 inW x 80 inD x ^ in ue, Green 
and eases graffiti Round -46 inDia. x 29 % inH Blue, Green — E0146 
removal. Galvanized steel Square - 80 inW x 80 inD x 29 % inH Blue, Green E0148 
understructure is black Rectangle - 72 inW x 62 inD x 29 % inH E SER E0150 
owder-coated, with sled- Perforated Metal Picnic Table қ 
Р dl E 4 ded Round -81 inDia. x 29 14 inH Blue, Green E5615 
MM" coll - шу 
metal IS 9-da.; pertoratei ectang e -(/ZInW X InD X 8 Ini ue, Green 
NYY tali di ' Б Rectangle - 96 inW x 62 inD x 29% inH Blue, Green — E5619 
(ХХХХХХА metal Is 11-да. oquare, Plastic Picnic Table 
OOOO round, and octagonal Rectangle - 72 2 inW x 57 пр x 29 ПН Gray 12F621 
Nh X tables have a 13⁄4" center eae - 72 78 inW x 57 inD x 29 % inH White 1М004 
hold to accommodate For Use With Tables With 2 in Holes Blue, Green E5620 
KX XXX YYY tional umbrella (sold Umbrella Bases 
Expanded Metal Perforated Metal 001918! umbrella ( For Use With 17 in Umbrellas Blue, Green E5621 
separately). 
SILVER | BROWN | GREEN | GRAY | CEDAR 
D iti tem Rom Пеп Пет Пеп 
c ] escription 0. 0. 0. 0. 0. 
45NR19 ultrasite| Aluminum Picnic Table 
Бағы Rectangle - 72 inW x 68 inD x 30 inH | 138061 — — — — 
- = Rectangle - 96 inW x 68 inD x 30 inH 13R062 — == — = 
Steel Picnic Table 
Picnic Tables аге e inW um x 30 inH — 8MY75 | 8MY76 | 9CL76 9RVN2 
teel icnic Table 
Rectangular tables Square - 76 inW x 63 inD x 30 inH — 874711 | 9PRYG | 8ZA72 | 8P611 
кл ИЙ, iva: - — 
bolt-through design for exagon - /£ MW x /2 WD x 23 in = = an 
Rectangle - 72 inW x 56 inD x 29 inH = = 45NR12 | 45NR11 | 45NR10 
added strength. Square Rectangle : 2 in x % nd X 30 nk — | 13R067 138099 138063 138165 
/ ^ i ectangle - 96 inW x 58 inD x 29 in = — 45NR15 | 45NR14 | 45 
2-Seat tables are available Hs Rectangle - 96 inW x 68 inD x 30 inH — 13R068 | 13R070 | 13R064 | 13R066 
13В069 9 ADA-accessible, with à “Recycled Plastic ADA Picnic Table 
3-seat option. Rectangle - 90 inW x 58 inD x 29 inH — = = = 45NR16 
GRAY  WOODTONE GREEN | BROWN 
Board Load Item Item Item Item 
Mounting Dimensions Length Rating (Ib.) No. No. No. No. 
Recycled Plastic With Recycled Plastic Frame Without Backrest 
Portable 2'x4" 72" 3,0001b | 45NR05 | 45NR04 | 45NRO6 - 
Portable PET 96" 4,000 lb | 45NR08 | 45NR07 | 45NRO9 - 
Recycled Plastic With Recycled Plastic Frame With Backrest 
Portable 2'x6" 72" 3,0001b | 45NP97 | 45NP98 | 45NP99 = 
ASNHOA Portable Dy" 96" 4,000 lb | 45NR01 | 45NR02 | 45NR03 = 
( 100% Recycled Plastic With Powder Coated Steel Frame Without Backrest 
| Surface 2"x4" 72 900 Ib 13R018 | 13R020 | 13R024 | 13R022 
= 13Р997 -ш Surface 2'x4" 96 1,200 Ib 138014 | 138021 | 13R025 | 138023 
Tn. ”-- 100% Recycled Plastic With Powder Coated Steel Frame With Backrest 
^PIAYEORG vare, ^ n-Ground, Portable, Surface 2"x4" 72 900 — 13P999 — — 
R І d PI ti B ch n-Ground, Portable, Surface — 2"x4" 72 900 Ib 13P997 - 138004 | 138002 
n-Ground, Portable, Surface 2-х4” 96 1,200 Ib 13P998 - 138005 | 138003 

есус е аѕ Ic enc es n-Ground, Portable, Surface 2"x4" 96 1200 — 13R001 — — 

= Ship unassembled Surface 2'x4" 72 900 — 13R010 — — 

: Я " Surface 2*x4" 72 900 Ib 13R008 = 138014 | 138012 
Attractive, weather-resistant planks are made from 10096 Surface ГҮ 96 1,20016 138009 = 138015 | 13R013 
recycled plastic. Surface 2'x4* 96 1200 = 138011 - - 

45MK13 
Steel Outdoor Benches қ S 
= Shipunassenibled Decorative Steel Benches = 
" ... n А " THOMAS 
11-ga. steel benches have a thermoplastic coating that withstands Provide visitors a convenient place to rest and offer sturdy seating that is vA: TEELE 
most harsh environments and eases graffiti removal. Cast-iron legs. resistant to harsh weather conditions. They are suitable for a number of 
outdoor environments including parks, gardens, and sidewalks. 
Top Top > CHOOSE: Item 
Description Length (in.) W (in.) Color No. BLACK GREEN BLUE 
Expanded Metal with Powder Coated Steel Frame Load Item Item Item 
with Backrest 72 ES 3 mus. areen БІЗ Top Length (іп.) Top Width (іп.) Тор Height іп.) — Rating (Ib.) No. No. No. 
With Backrest % 7 1 Be ast E0154 Traditional Flat Hard Powder Coated 
Without Backrest 72 15%, Blue, Green E5612 49 20 E 12008 | 49MK12 45МКІЗ | 45MK14 
Without Backrest 96 12 Blue, Green — E5613 Mn 20 25% 1,200 Ib 45МКІ8 45MK19 | 45MK20 
Perforated Metal with Powder Coated Steel Frame Traditional Hard Powder Coated 
With Backrest 72 24 Blue, Green E5610 48" 27%" 33 1,200 Ib 45MK09 | 45MK10 | 45MK11 
With Backrest 96 24 Blue, Green — E5611 7i 27ү" 33 1,200 Ib 45MK15 | 45MK16 | 45MK17 
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CLEANING & JANITORIAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Paper Towel Rolls & Dispensers 


enMotion Motion-Activated Roll Towel and Dispenser Systems 
enMotion motion-activated paper towel systems combine hands-free, Each touchless dispenser features a set of batteries with excellent battery life to 
touchless hygiene and jam-free performance for state-of-the-art, quiet ^ dispense up to 150 rolls, help reduce maintenance, and improve reliability. They 
dispensing with an attractive, sleek design. One-at-a-time automated come with a one-time, lifetime sublease agreement from Grainger (see bottom of 
dispensing helps prevent cross contamination and improves hygiene. page), backed by a 10-year warranty from Georgia-Pacific. 
Convenient and customizable settings include: delay, sheet length, and ^ enMotion brand towels are soft, thick, and absorbent. Long-lasting rolls help reduce 
dispense mode so hands-free dispensers can be programmed to meet ^ the time spent filling dispensers. EPA-Compliant, recycled rolls are also available. 
your specific operational needs, while also helping to reduce waste. 


Roll Mfr. ltem Pkg. 
Description Color _Length Sheet Length Core Dia. Model No. Qty. 
See below Paper Towel Rolls, 10-in Roll Width 
% for Required enMotion White 9008 Continuous 134in 89460  3EB46 6 СР” 
Dispenser enMotion White 800ft Continuous  134in 89490 6RA74 6 “tt 
А Sublease enMotion White 800ft ^ Continuous — 124 in 89470 4DJV9 6 [i 
Information enMotion Brown 8000 Continuous 1%in 89480 4ACU1 6 [tt 
422. Mfr. Item 
Description Color H w D Model No. 
meg 355846 3EB49 2XLH5 D 
enMotion, Plastic Gray 17%⁄4in 14%іп 9%2in 59460A 3EB48 
H H H H enMotion, Plastic Black 17 йіп 1434in 9%in 59462A  3EB49 
10-in Wide enMotion and enMotion enMotion, Plastic White 17 йіп 1434in 9%in 59407A 15Ғ493 


H enMotion Impulse, Plastic Gra 14in 14%in  9'4in 59487A 2XLH4 
Impulse Paper Towel Rolls and Dispensers enMotion Impulse, Plastic Black 14 in 14% in 9 іп 59488А 2XLH5 


enMotion Impulse, Plastic White — 14in 14%in | 9'!4in 59447A 15Ғ494 


= Hardwound rolls = Motion-activated dispensers Десесешгіге 

Disposable, absorbent paper towel rolls are designed to be compatible with Quick change Snap Back Mounting басе. for SEBAB and 3249 21018 ho 
А ; i i А enMotion Central it for i i an 

corresponding dispensers. Dispensers include 3 sensor range settings and enMotion Plug-In AC Power Kit for 2NY13, ЗЕВА8, 3EB49 and 15F493 59479A 449М/37 

time-delay settings (1, 2, or 3 seconds). All are plastic, surface wall-mount. z Sustainabi Forest Initiative (5Н) Corti. T USDA Certified Biobased Product. 

i j i i i ECOL ertified. # Green Seal Certified. ** Applicable to LEED Criteria. 

Dispensers are proprietary and are designed to be used with compatible $^ Contains a Minimum of 40% Post-Consumer Recycled Content 
hardwound paper towel rolls. #+ Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content. 
= See below 
— —— - for Required 
444А61 444А58 444A59 rais 
" äi * ublease 
8-in Wide enMotion Information 
p = Mfr. Item Pkg. 
Rolls and Dispensers PRO д Description Color Roll Length Sheet Length _ Core Dia. Model No. Qty. 
Paper Towel Rolls, 8-in Roll Width 
= Hardwound rolls = Motion-activated dispensers enMotion Flex White 550 ft Continuous 1%in 89/200 444461 6 *** 

n ; enMotion Flex White 550 ft Continuous 155in 89730 444462 6 f 
Disposable paper towels dry hands, wipe surfaces, and ^ - епуоїјоп Fiex Brown 550 ft Continuous 156 in 89/40 444465 6 НН 
clean up spills. Hardwound rolls are compatible with Mtr. Item 
corresponding dispensers. Hands-free dispensers offer m Description Color H w D — Model No. 

i 1 i а Ispensers 
99% jam-free dispensing. Dual-roll, auto-switch technol- — enMotion Flex Wall-Mount, Plastic Black 20%in 13%in 8%in 59762 444458 
ogy uses the smallest roll available first and uses 10096 enMotion Flex Recessed Mount, Stainless Steel Silver 21 йіп 13 5 in іп 59766 444450 
of the roll before Switching to the standby roll to ensure тобот Нех Mini Wall-Mount, Plastic Black 13 Yin 11%4іп 7%in 59798  444A60 
zero waste. The intuitive design makes refilling easy. Central AC Kit for 444А58, 444A59 and 444А60 59777 468640 
Plug-In AC Power Kit for 444458, 44459 and 444460 59779 468641 


Automated dispensers are proprietary and are designed = Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. + USDA Certified Biobased Product. 3 ECOLOGO Certified. # Green Seal 
to be used with compatible hardwound paper towel rolls. Certified. ** Applicable to LEED Criteria. tt Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content. 


Roll Sheet Core Mfr. Item Pkg. 
Description Color Length Length Dia. Model No. Qty. 
е See below Paper Towel Rolls, 8-in Roll Width 
oe enMotion Premium White 425 ft Continuous 1%in 89410 2NY16 6 ** 
= eae enMotion White 700 ft Continuous 1%in 89420 3ZJD1 6 "[ 
P Inf ti enMotion White 700 ft Continuous 1 ^in 89430 2NY17 6 “tf 
p — nrormation enMotion Brown 700ft Continuous 1 іп 89440 SUWL7 6 НН 
5UWL7 некент Mfr. Item 
2NY13 1LYK3 Description Color H w D Model No. 
. - = Dispensers 
- enMotion Recessed " i R : 
8-in Wide enMotion and A^ EMEN Silver 16%in 13%4in 8in 59466A 2NY13 
Moti | н А - 
enMotion Impulse Paper Towel ono dili impuse бау 13%in 12%in 8%in 59497A 1LYK3 
Rolls and Dispensers Wall-Mount Plastic Black 13%іп 12%in 8%in 59498A ТҮК 
: А . enMotion Impulse : А А ң 
» Hardwound rolls » Motion-activated dispensers jNal-Mount, Plastic а Ое Б sp E ODD 
CCessories 
Paper towel rolls offer softness and absorbency to dry hands and clean surfaces І ТИ mon asn Panton : Silver 56in 17%sin 7%in 59491 2NY14 
quickly. Rolls are compatible with corresponding dispensers. Dispensers have adjust- enMotion Trash Can 
able settings and offer 99% jam-free dispensing. All dispensers are plastic, surface for 2NY13—Fits 12" Silver — 60in 1734in  8in 59471 2NY15 
wall-mount, except 2NY13 is stainless steel, recessed mount. Batteries included. 2NY14 516 Cavities. ИЙИ ЗЕЙБ БЕШИ 594778 ИШЕ 
апа 2МҮ15 аге ADA-Compliant trash receptacles for use with 2NY13 dispenser. Motion- enMotion Plug-In AC Power Kit for 2NY13, 3EB48, 3EB49 and 15F493 59479A 449W37 


activated dispensers are proprietary and are designed to be used with compatible * Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. t USDA Certified Biobased Product. 
hardwound paper towel rolls 4 ECOLOGO Certified. # Green Seal Certified. ** Applicable to LEED Criteria. tt 
pap i Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content. 


Dispenser Sublease Information 
Note: The enMotion towel dispensers, owned by Georgia-Pacific Consumer Products LP (GP), are not available for sale, but are subleased to end user custom- 
ers by Grainger, an authorized distributor of these products. The Grainger price is therefore a one-time sublease acquisition fee. The sublease requires that only 
Georgia-Pacific enMotion products be used in these dispensers. By paying the one-time sublicense fee, you hereby agree to be bound by the sublease. You can 
review the sublease by visiting Grainger.com listing for the relevant product. 
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CLEANING & JANITORIAL 
Paper Towel Rolls & Dispensers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Pacific Blue Ultra 
Paper Towel Rolls 
and Dispensers 


» Hardwound rolls 

High-capacity paper towel rolls dispense one-at-a-time. Use with compatible 
proprietary Pacific Blue Ultra motion-activated or pull paper towel dispensers. 
Motion-activated dispenser offers touchless, hands-free dispensing using infra- 
red sensors. Manual pull dispenser has no buttons, levers, or cranks, eliminating 
any touch points that would spread germs. 


f 


52RW80 


52RW81 


Mfr. Item Pkg. 
Color Roll Length Sheet Length Core Dia. Model No. Qty. 
Paper Towel Rolls, 7 %-in Roll Width 
White 1,150 ft — Continuous 1 ^in 26491 52RW79 3 
Brown 1,1150ft ^ Continuous Tin 26496 52RW80 Еа ee 
White 1,150 ft — Continuous 1 in 26490 52RW77 6 # 
Brown 1,150ft ^ Continuous 10 іп 26495 52RW78 6 NER 
Dispenser Paper Mfr. Item 
Operation Towel W Core Dia. Material Color Н Ww D Model No. 
Dispensers 
Motion Activated 7 віп  1Y2in Plastic Black 16in 12%in Qin 59590 52RW81 
Pull 7%in 1%in Plastic Black 16in 12 біп 9%in 59589 52RW82 


* ECOLOGO Certified. T Green Seal Certified. USDA Certified Biobased Product * Forest 
Stewardship Council (FSC) Certified. ** Applicable to LEED Criteria. 


Scott Control T 
Slimroll Paper .. 
Towel Rolls and -. 
Dispenser вонуэв 
60HWO1 


в Hardwound rolls 

= Motion-activated dispenser 
Slim paper towel rolls are designed to be used with proprietary Scott Control 
Slimroll towel dispenser for tight spaces. This touchless, compact dispenser has 
infrared sensors for hands-free operation. 


Mfr. Item Pkg. 
Color Roll Length Sheet Length Core Dia. Model No. Qty. 
Paper Towel Rolls, 8-in Roll Width 
White 580 ft Continuous 1%іп 47035 60HV95 6 ‘t 
Paper Mfr. Item 
Towel W Core Dia. Material Color H w D Model No. 
Dispenser 
8 in 1%in Рас — White 12%іп 1134in  74in 47259 — 60HWO01 


* Forest Stewardship Council (FSC) Certified. Т ECOLOGO Certified. 


Center Pull Paper Towel 
Rolls and Dispensers 


Disposable, absorbent center pull paper towels are 
used to dry hands, wipe surfaces, and clean up spills. 
Use rolls with corresponding dispensers. 


© Kimberly-Clark 


PROFESSIONAL 


Scott Essential 
Paper Towel Rolls 
and Dispenser 


в Hardwound rolls 

= Motion-activated dispenser 
Paper towels offer softness and absorbency and fit proprietary Scott Essential 
dispenser for touchless dispensing. Hands-free dispenser offers more than 
120,000 dispenses or about 60,000 hand dries on one set of batteries. 
Jam-free dispenser minimizes the risk of cross contamination. 


€ 


58CK16 


60HWO2 


Mfr. Item Pkg. 
Color Roll Length Sheet Length Core Dia. Model No. Qty. 
Paper Towel Rolls, 8-in Roll Width 
White 950 ft Continuous 1%іп 02001 58CK16 6 ы: 
Рарег Mfr. Item 
Towel W Core Dia. Material Color H w D Model No. 
Dispenser 
8 in 1%in Рас — Black — 1534in 12%іп Qin 48860 60НМ/02 


* Forest Stewardship Council (FSC) Certified. Т ECOLOGO Certified. t Contains a minimum of 
40% Post-Consumer Recycled Content and a minimum of 50% Pre-Consumer Recycled Content. 


> Kimberly-Clark 


PROFESSIONAL 


Scott Pro Paper 
Towel Rolls and 
Dispenser 


= Hardwound rolls 

= Motion-activated dispenser 
Paper towel rolls are designed to be used with proprietary Scott Pro dispenser. 
Provides electronic motion-activated dispensing with the option for an unex- 
posed sheet, which helps keep paper towels clean. This touchless dispenser 
has infrared sensors for hands-free operation. 99.99% jam-free, dispenses one 
sheet at a time. 


& 


42EP38 


60HWO6 


Mfr. Item Pkg. 

Color Roll Length Sheet Length Core Dia. Model No. Qty. 
Paper Towel Rolls, 712-in Roll Width 

White 700 ft Continuous — 134in 25637 40AY47 6 “tt 

White 900 ft Continuous — 134in 43959 42EP51 6 “tt 

White 1,1501 — Continuous 1 %in 25702 42EP38 6 "d 

Paper Mfr. Item 
Towel W — Core Dia. Material Color H w D Model No. 
Dispenser 

7 іп 1%in Plastic Black 16 іп 12%іп 9 йіп 34348 б0НМ/06 


* Forest Stewardship Council (FSC) Certified. T ECOLOGO Certified. t Contains a minimum of 
40% Post-Consumer Recycled Content and a minimum of 50% Pre-Consumer Recycled Content. 


QF 


Paper Towel Rolls for Universal Dispenser—ideal 
for washroom or workroom. 


Proprietary and Universal Dispensers—Center pull 


= жы” SofPull Paper Towel Rolls—SofPull paper towel rolls paper towel dispensers offer sanitary, contamination- 
are designed to be used with proprietary SofPull towel ^ resistant hands-free dispensing eliminating excess 
dispensers. paper usage. Wall-mount dispensers are compatible 
1PHJ3 with center pull paper towel rolls. 
4TH58 Roll Roll Sheet Core Number Mfr. Item Pkg. 
iy Color Width Length Length Dia. ofSheets Product Series Brand Model No. Qty. 
SofPull Paper Towel Rolls for Proprietary Dispensers 
1 White 7%in 7008 14%in 2%in 567 SofPull Georgia-Pacific 28143 1PHJ3 4 * 
1 White 8in 1861 1434in 2%in 324 SofPull Georgia-Pacific 28124 — 4TH48 6 * 
1 White 7%in 1608 14%in 2%in 225 SofPull Georgia-Pacific 28125 1ЕС67 8 * 
Paper Towel Rolls for Universal Dispensers 
-— 1 White 7%2in 1,000ft  14in = 857 Tough Gu Tough Guy 60FG14 60Ғ014 6 
1 White 7%in 1,000ft 12in  3in 1,000 Pacific Blue Basic Georgia-Pacific — 44110 120818 6 ~ 
1 White — 734in 7008 15in 2956in 560 Tough Guy Tough Guy 22UY42 220Ү42 4 H 
2 White 7%in  600ft  12in 2%in 600 Tough Guy Tough Guy 22UY44 22UYA4 4 "|+ 
2 White 8%in 520ft 12 in 3in 520 Pacific Blue Select ^ Georgia-Pacific 44000 40/01 6 * 
Mfr. Item 
Paper Towel W Material Color H Ww D Brand Model No. 
SofPull® Proprietary Dispensers 
75A in Plastic Gray 1034 in 634 in 17 Ain Georgia-Pacific 58008 4ТЕ14 
734 іп Plastic Gray 11 ^in 10 “іп 10 38 іп Georgia-Pacific 58201 4ТН58 
22UY42 7% in Plastic Gray 11 іп 9 Жіп 83^ in Georgia-Pacific 58204 4TH59 
Tough Guy Universal Dispenser 
22LC66 7% in Plastic Smoke 11% in 8 76 in 9 in Tough Guy 221066 221666 


* Forest Stewardship Council (FSC Certified. } Green Seal Certified. + Contains а Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content. 
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CLEANING & JANITORIAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Paper Towel Rolls & Dispensers 


Hardwound Paper Towel Rolls and Dispensers о % = 
Paper Towel Rolls—All Georgia-Pacific and Tough Universal Dispensers—Help reduce risk of cross- contamination. 
Guy paper towel rolls specifically fit Universal Dispenser Large capacity and reserve stub roll feature on 4TE15 helps reduce 
4ТЕ15. Kimberly-Clark paper towel rolls specifically fit service intervals. Mount directly to wall or with mounting bracket 


Universal Dispenser 40AY40. 4DB80, sold separately on Grainger.com. 
Roll Roll Mfr. Item Pkg. 
Color Width _ Length SheetLlength CoreDia. Ру Product Series Brand Model No. Qty. 3JH03 
Paper Towel Rolls for Universal Dispensers 
Brown 7 іп 350 Continuous 2in 1 Pacific Blue Basic Georgia-Pacific 26401 2U231 12 "I^* 
Brown 7 ^in 350 Continuous 2 in 1 Tough Guy Tough Guy 38X644 38X644 12 tf 4TE15 
Brown 7‘Ain 800 Continuous 2in 1 Pacific Blue Basic ^ Georgia-Pacific 26301 2U232 6 f7 
Brown 7%in 800 Continuous 2in 1 Tough Guy Tough Gu 38X645 38Х645 6 1f 
White 7 іп 350 Continuous 2in 1 Tough Guy 9 y 38X642 38Х642 12 “Ж 
White 7%in 350 Continuous 2in 2 Pacific Blue Select Georgia-Pacific 28000 3JH03 ja * 
White 7 ‘Ain 600 Continuous 2in 1 Tough Guy Tough Gu 60FG12 X 60FG12 12 
White  7%in 800 Continuous 2in 1 Tough Gu grany: 38X643 38X643 6 
White 7%in 800 Continuous 2in 1 Pacific Blue Basic Georgia-Pacific 26601 4ECN3 6 I 
White 7 "in 800 Continuous 2in 1 Tough Guy Tough Gu 60FG11 X 60FG11 6 
White 7%in  1,000ft Continuous 2in 1 Tough Guy gh Guy 60FG13 ^ 60FG13 6 
White 7%in  1,000ft ^ Continuous 2in 1 Pacific Blue Select Georgia-Pacific 26100 1PHH7 6 * 
White Тіп |350 Continuous 2in 1 Pacific Blue Basic 9 28706 4ECN2 12 * 
White 8in 600 Continuous 1%in 1 Scott Essential Kimberly-Clark 50606 42ЕР52 6 {ж 
White 8 in 950 Continuous 134 in 1 Scott Essential y 02000 40AY46 6 if 
Dispenser Mfr. Item 
Operation Paper Towel W — Material Color H W D Brand Model No. 
Universal Dispensers 42bP52 
Push Lever 7 Vin Plastic Black 14% in 12 іп 10 i^ in Georgia-Pacific 54338A 4ТЕ15 
Pull 8 in Plastic Black 16 % in 12 96 in 10 іп Kimberly-Clark Professional 09996 40AY40 
* Sustainable Forest Initiative SED Certified. T Green Seal Certified.  ECOLOGO Certified. # Forest Stewardship Council (FSC) Certified. 40AY40 
** Contains a Minimum of 40% Post-Consumer Recycled Content. tł Contains a Minimum of 100% Post-Consumer Recycled Content. tt Contains 


a Minimum of 40% Post-Consumer Recycled Content and a Minimum of 50% Pre-Consumer Recycled Content. ## Applicable to LEED Criteria. 


— — == ы! 
No. of Mtr. Item Pkg. i UM | 
Color Sheet W SheetL Sheets Ply Product Series Model No. Qty. E zn 
Multifold Paper Towel Sheets ШЫНЫНЫ «Ж A ай 
Вгомп БЕД in Ек in 250 Pacific Blue Basic 233044 20229 16 7” © T | Sh t MULT ia = єй Fold 
Brown 9%in 9%in 250 ough Guy 380403 3804035 16 ** ultifo ingle Fo! 
hite — 734in 12%in 175 Scott Pro Scottfold 01960 42ЕР21 25 +#tt aper owe ee S 


hite 8in 10%in 260 


Pacific Blue Ultra 20885  4NGV6 10 ^ 
hte 85éin 9%іп 175 “Tough Guy &0FGIG  60Ғ616 16 and Pull Dispensers 


1 
1 
1 
1 
1 
hite 9%in 9%in 125 2 Pacific Blue Select 21000 37098 16 " r 
Я я : Multifold—Interfolded for continuous one- 
1 
1 
1 
1 
1 


; ; i Georgia-Pacific * - t 
hite дип 9¥%in 250 2212014 39FK92 8 apad шал = 
! : Professional at-a-time dispensing. Eliminates tabbing, C-Fold 


= Ezzz = 5555 


9%in 9%in 250 Pacific Blue Basic 24590 20228 16 *t Я + = 5 
We дип 9% 250 Pacific Blue Select 20389  6VD82 16 * tearing, and multiple towel dispensing. 
hie — 9'4in 9%in 250 ough Guy 3806404 380404 16 ft M : 
hite  10Y4in 10%іп 220 Pacific Blue Ultra 20887  4TH60 10 i Single-Fold—Sheets are folded in half for 
hite 10¥%in 10%in 220 Ula Big Fold 33587 3202 10 * one-at-a-time dispensing. 
Single Fold} Рај er Towel Sheets i ТЫП 
Brown 104in 250 1 Pacific Blue Basic 23504 4605 16 "p C-Fold—fFolded into the shape of a "C" and 
Brown 5 A in 10%іп 250 7 ough Guy 36P068  36P068 16 ** stacked on top of the other for single sheet 
White 9%in 10%in 250 1 Pacific Blue Basic 20904 SUWN4 16 * ; ; i ; 
C-Fold pamen Towel Sheets dispensing reducing tabbing. 
White 9in 13 in 200 1 ough Guy 448K96  448K96 12 ** x " 
White 10in 12%іп 200 1 Pacific Blue Selec 2112014 зт 5” Dispensers—Pull paper towel dispensers рр 
White 10in 12%іп 120 2 Pacific Blue Select 23000 34699 12 * i j 
White — 10in 12%in 200 1 Pacific Blue Select 20241 4СЈ76 12 * are manual operation with no buttons, levers, 1ECK4 
White 10 %in 1234in 240 1 Pacific Blue Basic 25100 20927 10 *} — Or cranks to spread germs. 
Mfr. Item 
Paper Towel Type — Paper Towel W Material Color Cap. H w D Brand Model No. 
Dispensers 
Multifold, C-Fold 8 in, 9% in, 10 Yin Steel Silver (300) C-Fold, (600) Multifold 15 Yin iin 4%іп Georgia-Pacific 56620 1СЕ38 
Multifold, C-Fold 8 іп, 9 іп, 10 іп Steel White 300) C-Fold, (600) Multifold 15 in W%in 4%іп Georgia-Pacific 56601 20234 
Multifold, C-Fold 8 in, 9 34 in, 10 % in Plastic Black 400) C- Fold, (600) Multifold 15 віп {i in 5 Yin Georgia-Pacific 56650A 4СЈ95 
Multifold, C-Fold 9 Ain Stainless Steel Silver 200) C-Fold, (350) Multifold 8in 11in 4in Tough Guy 1ECK3 ТЕСКЗ 
Multifold, C-Fold 9 iin Stainless Steel Silver 400) C-Fold, (600 Multifold 14 “іп 11in 4 in Tough Guy 1ECK4 1ЕСК4 
Multifold, C-Fold 9% in, 12 in Plastic Black/Gray 500) C-Fold, (600 Multifold 14 in Hin 5%in Tough Guy 22LC62 221062 
Multifold 77^ in Plastic Black (438) КЕШ | 18%in 10%іп 5 іп Kimberly-Clark Professional 39711 60НМ/14 
Multifold 9 іп Steel White (400) É Fol (625) Multifold 14% in itin 4in Tough Guy TECK7 ТЕСКТ 
Single Fold 9 %in, 10 Жіп Steel White 500 gene Fold 8 іп 1155 in 6 % in Georgia-Pacific 56701 20603 
Single Fold 9 in Stainless Steel Silver 400) Single Fold 6 ys in Tiin 53A in Tough Guy TECK5 1ЕСК5 
Single Fold 9 Ain Steel White (500) C-Fold, (600) Multifold 6 іп 11 3 in 53A in Tough Guy 22LC61 221661 


* Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. Т Green Seal Certified. € Forest Stewardship Council (FSC) Certified.  ECOLOGO Certified. ** Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled 
Content. tł Contains a Minimum of 100% Post-Consumer Recycled Content. + Contains a Minimum of 40% Post-Consumer Recycled Content and a Minimum of 50% Pre-Consumer Recycled Content. 


Perforated Paper Towel Rolls and Holder 
General purpose towel rolls for everyday jobs. Fit standard paper towel roll holders. d reference 
Roll Towels—39FK90 comes in a convenient dispenser Roll Towel Holder—Wall-mount dispenser 

case. Pacific Blue Basic towels have the same number of holds 1 roll of perforated roll towels. Use with roll 


towels per case as standard 100-sheet rolls. towels listed below. Chrome-finished steel. 
Roll Roll Sheet No. of Mfr. Item Pkg. 
Color Width Length — Length Sheets Product Series Brand Model No. Qty. 
Roll Towels 
Brown 111п 230 ft 8 іп 250 Pacific Blue Basic Georgia-Pacific 28290 4CJ81 1^ ^f 
White 11 in 64 ft 9 in 85 Tough Guy Tough Guy 220743  22UY43 30 1 22UY43 39FK90 6RA70 
White 1iin 60 ft 8 біп 85 Sparkle Professional Series — Georgia-Pacific 2717714  39FK90 15” 
White 11 in 60 ft 8 іп 85 Pacific Blue Select Georgia-Pacific 27385 5SERE2 30 * 
White 11in 64 ft 9in 85 Tough Guy Tough Guy 60FG15 60Е615 15 
White 11 in 230 ft 8 іп 250 Pacific Blue Select Georgia-Pacific 27700 6RA70 12 * 
Paper Mfr. Item 
Paper Towel Type Towel W Material — Color Capacity H w D Brand Model No. 12V373 
Roll Towel Holder 
Perforated Roll {1 in Steel Silver (1) Roll 3in 13%in 4%in Georgia-Pacific 52720 12/373 


* Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. T Contains a Minimum of 50% Post-Consumer Recycled Content. 
# Contains a Minimum of 40% Post-Consumer Recycled Content. 
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CLEANING & JANITORIAL 
Paper Towel/Toilet Paper Dispensers & Facial Tissues 


Ligature-Resistant Pull Paper 


Towel Dispensers and Sheets 
= 1 ply sheets 

Manual dispensers withstand damage and prevent 
vandalism, abuse, or potential for self-harm or suicide stainless steel circular keyway cam lock that can't 

in behavioral or mental health facilities where antiliga- бе picked ог clogged with gum. 55АҒ65 has a 1 year 
ture or security products are required. Durable stainless Warranty and includes mounting hardware. 


OTT Care “> 


steel dispensers mount securely. 38TLO2 features 
5 year warranty against vandalism and locks with a 


38TLO2 | | 
= 


Томеіѕ 


T 


Paper No. of Нет Pkg. 
38TL03 Towel Type Color SheetW SheetL Sheets Product Series Brand No. aly. 
Paper Item Paper Towel Sheets for Dispenser 38TL02 
Paper Towel Туре Towel W — Dispenser Cap. H w D Brand No. Multifold White 4іп 9 in 250 OPS Ops 38TLO3 32 
Paper Towel Dispensers Paper Towel Sheets for Dispenser 55AF65 
Multifold 4іп (350) Multifold 10іп 4Уіп din Ops 38Т102 C-Fold — White 10 іп 12%іп 240 Pacific Blue Basic Georgia-Pacific 20227 10 7 
C-Fold 10Иіп (# Ават) C-Fold 13%in 4in 2%in Bestcare  55AF65 * Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. 1 Green Seal Certified. 


P i 


а 
fe 
^ 
м 
т 
2 
a 


el 9? "s A — 
] Ы m^ 42EN83 1ЕСК6 
Facial Tissues No.of Вох Item Pkg. 
= Product Series Sheet Size Ру Sheets Туре Brand No. Qty. 
and Dispenser Preference 7%inx8%in 2 100 Cube дї 36 7T 
Angel zm 5 2 inx 1 = in 2 ЕД Plat с 102287 Ну 4 
Е Е i i Professional Series 7 34 in x 8% in at eorgia- 57 id 
= 2- or 3-ply tissues are gentle on skin and reduce spread of germs Angel Soft Ultra 7 пх 8 Hin 2 195 Н она а 10 7 
No. of Box Item Pkg. Professional Series 8 %inx7%in 2 125 Flat 5SERE4 30 * 
Product Series Sheet Size Ply Sheets Туре Brand No. Оу. Envision Binx8 Yin 2 100 Fat —. 2U250 30 *f 
Facial Tissues Kleenex Comfort 7 s4inxg vin 2 100 Flat Kimberly-Clark 42EN83 36 + 
Angel Soft 7% inx 8% 2 96 Cub 2KRFJ 36 * Touch Professional 
Professional Series | ^n X8 ^m кчы е t Preference  7%inx8%in 2 100 Flat Georgia- ры з) +} 
Angel Soft Ultra 7%inx8%in 2 96 Cube отта 39FK87 10 * Pacific Item 
Professional Series 7 2 іпх8 іп 2 96 Cube SERES 36 * Description Cap. H Ww D Brand No. 
Envision 8inx8in 2 85 Cube 4DJV5 36 “ Facial Tissue Dispenser 
Kleenex Anti-Viral 8inx8in 3 60 ube 42EN78 12 Flat Box Stainless Steel " " " 
Kleenex Comfort 7 %inx8%in 2 95 Cube Kimberly-Clark 42EN74 36 { Tissue Dispenser (100) Sheets 2% ий ЗИ ToughGuy ТЕСКБ 
Touch Fi id inx8 Yin 2 95 Cube Professional 42EN75 36 $ * Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. t Contains a Minimum of 10% Post-Consumer 
Kleenex Naturals 7 %inx8 Yin 2 95 Cube 42EN76 36 ff Recycled Content. 1 Forest Stewardship Council (FSC) Certified. 
No. of Mfr. Item Pkg. 
Ply Sheets Roll Dia. Product Series Model No. Qty. 
Toilet Paper Rolls 
1 3,000 5 %in Compact 19374  1LYJb 18 "T£ 
ia 
$ 790 у Angel Soft Professional Series Compact 1937300 320794 15 i 
2 1,000 4%іп Compact 19375 41Н42 36 “4 
А 2 1,125 5%іп Angel Soft Professional Series Compact 19372 ЗАРУ/8 18 # 
2 1500 5%іп Compact 19378  1FC17 18 4 
Dispenser Dispenser ForMax. Product Mfr. Item 
Cap. Material Color Roll Dia. Series H w D Model No. 
4TH42 4DJU5 Toilet Paper Dispensers 
Horizontal Double Roll 
32GV92 2) Rolls Steel бау 5%in 7%in 10 іп 6%in 56798A 4DJUS 
2) Rolls ^ Steel Silver 5% in 7%in 10%in 6%in 56798 326190 
2) Rolls — Plastic — Gra 554 in Compact 7, Yin 10 йіп 6 іп 56783A 1ҒС63 
2)Rolls Plastic Бак 5%іп pact jin 10 іп 6%in 56784А 4TH54 
2) Rolls Plastic — White 5 іп 7 іп 10 Yin 6%in 56797A 15Ғ489 
2) Rolls Plastic Smoke 5% in 8%in 12 Жіп 12% in 5679500 32GV93 
1LYJ7 3APV5 Quad Wheel : | | | . 
4)Rolls Plastic Ви е — 5*4 in Compac їзїї 14in 5 іп 56787 326191 
4)Rolls Plastic Smoke 5 іп р i3in 14їп 5%in 56788 32GV92 
Vertical Double Roll 
2) Rolls Steel ЕШ 55A in 13 “іп 6in 6%in 56782  1LYJ6 
2 " гау, А " " н 
de 2) Rolls Plastic Blue 5354 in Compac 13 “іп біп Тіп 56789 ҮЛ 
2)Rolls — Plastic Вак 5 3⁄4 in їзїї біп 6%in 56790A 1LYJ8 
H 2)Rolls — Plastic — White — 594 in 11%in 6%in 6%in 56767А 15F490 
Compact Coreless Toilet Vertical Quad Rol 
ш 4)Rolls ^ Steel Gray 5%іп 13 йїп 11%їп 6%in 56746А 4DJU4 
Paper and Dispensers 4)Rolls Steel Silver 5 п compact 3/2in біл 6/іп 56748 326089 
4) Rolls Plastic Бак 5% in pact 43% in 1134in 676in 56744A ЗАР\5 
TOILET PAPER ROLLS TOILET PAPER TOILET PAPER 4) Rolls Plastic — White — 534 in 13 7 іп 1134in 676in 56747А 15Ғ491 
; Imi Product Mfr. Item Pkg. 
Coreless design elimi- DISPENSERS і ADAPTER SPINDLES Series Dispenser Configuration Material Model No. Qty. 
nates stub roll waste. Poly Covered design fits any Cost-effective way to Tet Paper Adaptor Айз " _ Sm —— ; 
package reduces inven- — decor and allows one-at- double tissue capacity Compact ASI Vertical Drop Down Plastic 50012 — — 32H97 5 
tory space and provides — a-time roll usage, while using your existing stan- Toilet Paper Roll Spindles 
y Sp p 9 oy 0 Сотрасї Hor zontal Single Roll Plastic 50030 32PH98 2 


easier product storage 
than corrugated boxes. 


protecting the spare roll. 


dard-size dispenser. 


* Green Seal Certified. T USDA Certified Biobased Product. + ECOLOGO Certified. # 
Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. 


Scott Coreless Toilet 


60HV80 P d Di 
|. 60HV79 Bathroom toilet paper rolls are used in high-traffic restrooms with 
) compatible proprietary dispensers to help reduce waste by using all 
42EN44 60HV77 of the bathroom tissue roll preventing cardboard tube litter. 
Dispenser Dispenser For Max. Mfr. Item 
Сар. Material Color Roll Dia. _ Product Series H w D Model No. 
No. of Product Mfr. | Item Pkg. Toilet Paper Dispensers 
Ply Sheets RollDia. Series Model Мо. Qty. Horizontal Double Roll 
Toilet Paper Rolls (2) Rolls Plastic Smoke 5 Yin Scott Essential 7 96 in Tiin 6 in 09804 60HV79 
Coreless : Vertical Quad Roll 
2 800 5йЙіп Scott 07001 42EN44 36 "7 (4) Rolls Plastic Black 5 in Scott Pro 12% in Win буй 44518 GOHV80 
2 1,000 5%in Essential 04007 42EN41 36 “ft (4) Rolls Plastic Silver 5 Ain 123A in 11 іп 6 іп 44519 60HV81 
Small Core Е Б * Forest Stewardship Council (FSC) Certified. t ECOLOGO Certified. € Contains a Minimum of 20% Post-Consumer Recycled 
2 1100 5 %in ScottPro 47305 60HV77 36 “1% Content and a Minimum of 50% Pre-Consumer Recycled Content. # Contains a Minimum of 20% Post-Consumer Recycled Content. 
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CLEANING & JANITORIAL 
Toilet Paper Rolls & Dispensers 


4TE17 


OF 


4DJV2 


1PHJ2 42ЕМ65 


= 245DE3 


ем 4DJU7 


22LC63 


© Kimberly-Clark 
PROFESSIONAL PRO 4 


Jumbo Core Toilet Paper 
Rolls and Dispensers 


Jumbo rolls reduce maintenance time by 
making the need for refills less frequent. 


1CF35 
Standard Core 506K73 
Toilet Paper Rolls 
and Dispensers = Ъ% 
Standard-size toilet paper N Ж 
rolls fit double roll dispensers, : 3P914 
holders, and spindles. 
No. of Mfr. Item Pkg. 
Ply Sheets Roll Dia. Product Series Brand Model No. Qty. 
Toilet Paper Rolls ч 
1 170 4%in — Cotonelo Kimberly Clark әдә GOHV78 48 * 
1 550 4 5 in Envision Georgia-Pacific 19881/01 —1LYJ9 80 
1 1000 4%in 38C406 380406 48 
Т їй 4йп ToughGuy Tough Guy —TW74 31TW74 — 96 H 
1 1210 4Ain envision 14580/01 4TE16 80 ‘tt 
1 1500 5%in 14448/01 22RU6 48 7“ 
Angel Soft Ultra 
2 400 4%in Professional 1632014 39FK93 20 t 
; Series Georgia-Pacific 
2 400. 4%in 16560 SERE6 60 T" 
2 400 40” Алде Soft 16620  10F286 20 
2 450 4%in o 16880  10F284 80 
2 40 4%in 16840 10Е285 40 
2 450 4% in Tough Guy Tough Guy 60FG17 60Ғ017 60 
"e Kimberly-Clark жж 
2 451 4%in  Cottonelle Profesional. 17713 40AY49 60 
2 500 4%in 380405 380405 48 Fff 
2 500 4%in бу | ToughGuy — 3iTw7s -31TW73 % iii 
2 — 506 — 4%in ScottEssential Kimberly-Clark 147 ipENSS 80 “t+ 
2 550 4%in 18280/01 2TRN8 80 
2 550 4% Preference Georgia-Pacific 1824001 4DJVl 40 
2 550 4%in Envision | 19880/01 4TEi7 80 ҢҒ 
2 550 4%іп Scott Essential Kimbery Clark даво дрдүй 80 *### 
2 1,000 59^ in Envision Georgia-Pacific 19448/01 —6UUJ8 48 
Dispenser Dispenser For Max. Mfr. Шет 
ap. Material Color RollDia. Н w D Brand Model Мо. 


Toilet Paper Dispensers 
Horizontal Double Roll 


2)Rolls — Steel — Silver 434in біп 10іп 6 іп Georgia-Pacific 57320 20257 
6 Rolls Plastic Smoke — 62in 10%in 4 біп — Tough Guy 221064 221064 
2)Rolls Plastic Smoke 4%in 8%in 13%in 5%in Georgia-Pacific 59206 4DJV2 
ertical Double Roll р 
2) Rolls ^ Steel Silver 4%in 12і біп 6%in  ToughGuy -- 1ECJ9 
2) Rolls Steel Silver 434in 1234in Тіп 6 іп Georgia-Pacific 57893 1CF35 
(2) Rolls Plastic Black  4in 13%їп біп 6%in Kimberly-Clark 09024 sogkrg 
Dispenser Item 
Holder Style Material Finish Color Brand No. 
Toilet Paper Holders 
Double Post Zamac Polished Silver Tough Guy 3P895 
Double Post Zamac Polished Silver Tough Guy 5W552 
Triple Post Stainless Steel Satin Silver Tough Guy 4YRE4 
Triple Post Zamac Polished Silver Tough Guy 3P914 
Item 
Color Brand No. 
Standard Toilet Ponen Roll Spindles 
hite Tough Guy 3ZHT6 
Silver Tough Guy 32HT8 


* Forest Stewardship Council (FSC) Certified. 1 Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. 

4 Green Seal Certified. # ECOLOGO Certified. ** Contains a Minimum of 20% Post-Consumer 
Recycled Content. tł Contains a Minimum of 100% Post-Consumer Recycled Content. ++ 
Contains a Minimum of 20% Post-Consumer Recycled Content and a Minimum of 100% Pre- 
Consumer Recycled Content. ## Contains a Minimum of 20% Post-Consumer Recycled Content 
and a Minimum of 50% Pre-Consumer Recycled Content. 


Product Mfr. Item Pkg. 
No. of Sheets Roll Dia. Series Ply Model No. Qty. 
Toilet Paper Rolls 
500 5 іп SofPull 2 19516 326V95 16 "T£ 
1,000 8 біп SofPull 2 19510 19YA04 6 *tt# 
Dispenser Dispenser For Max. Mfr. Item 
Cap. Material Color — Roll Dia. H Ww D Model No. 
Toilet Paper Dispensers 
Horizontal Double Roll _ m 
(2)Rolls Plastic Smoke — 576in 9in 16 Yin 7 in 56516 32GV86 
(2) Rolls Plastic White 5 іп 9 in 16 Жіп Тіп 56518 32GV88 
(2) Rolls — Plastic Blue 8%in 10%in 20 %in Тіп 56508 15Ғ499 
2)Rolls Plastic Smoke 8 іп 10%in 20%іп Тіп 56509 15F501 
orizontal Single Roll 
1) Roll Plastic ^ Smoke — 576in 9in БЕЛІП тіп 56513 326183 
tty Roll Plastic White 5 іп Qin 8% in 7in 56515 32GV85 
1)Roll Plastic Blue 8%in 10%in 10%in 6%in 56500 SUWLS 
1) Roll Plastic Smoke 8%in 10%in 10%in 6%in 56501 SUWNO 
(1)Roll — Plastic White 8 іп 11 in 7%in 11 %in 56507 15F492 


* Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. } USDA Certified Biobased Product. + 
ECOLOGO Certified. # Green Seal Certified. 
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Roll Roll Mfr. Item Pkg. 
Ру Length Ша. Product Series Brand Model No. Qty. 
Toilet Paper Rolls = 
; А Kimberly-Clark 
1 2,0008 8%in сой Essential Professional 07223 42EN49 12 {#11 
1  2,000ft 9іп Pacific Blue Basic Georgia-Pacific 13718 1PHJ1 8 * 
1 20008 Qin 31KY15  31KYio 12 [p 
1  2,000ft Qin 36P063 36P063 8 ud 
1  4000ft 12in 31КҮ18 31КҮ18 6 гор 
2 7508 9n  ToughGuy | Tough Guy —3ikyje — 3Ky1g 12 [7 
2 750 ft 9 in 36P067 36P067 8 БЫ 
2  1000ft Qin 60FG18 60FG18 12 
2 1,0008 Qin Envision Georgia-Pacific 12798 1PHJ2 8 
2 1,0080 Qin 31КҮ17 31KY17 12-37" 
2 1000f gin Обу | ToughGuy - 35064 — 36Р064 8 7% 
in СР Georgia-Pacific ; " * 
NI or тосуш EUM 
A біп i imberly-Clar 
2 1,000 ft 9%іп Scott Essential “professional 67805 42EN65 12 tet 
2 2,008 12in Tough Guy Tough Guy 36Р066 36P066 6 Tr 
2  2,000ft 12in Pacific Blue Basic Georgia-Pacific 13102 4KT77 [NN 
Dispenser Dispenser For Max. Mfr. Item 
Cap. Material Color Но! Dia. Н w D Brand Model — No. 


Toilet Paper Dispensers 
Horizontal Double Roll 


(YROT With Plastic Smoke 9%in 137% in 16in 5% in Kimberly-Clark 09507 245рЕЗ 
(Q Moll with plastic Smoke 10%іп 14%їп 6% in 16% in Georgia. 58150 АКТ 
(Q Rol with Plastic Smoke 12in 16%in 21%in Бет Pacific 59350 40106 
2) Rolls Steel Silver 9іп 10%in 20%in 4%in Tough Gu —  1ECKi 
2) Rolls Plastic Smoke Qin 11 %in 20 Zin 4%in 9h GUY 227065 221065 
(2) Rolls Plastic Smoke Qin 12%in 20in 5 іп Georgia 59210 4DJU8 
(2) Rolls Plastic Black 9%in 131% in 20 %in 5 %in Kimberly-Clark 09551 506Қ76 
Horizontal Single Roll 
(1)Roll Steel Silver Qin  1034in 10%in 4%іп Georgia 59448 32PH99 
1) Roll Steel Silver 9in 1094in 10%in 4 іп Tough Gu —  A4YRE5 
i)Rol| Steel  Siver 12іп 1275in 1256in 4 іп gh Guy — — — 4YREG 
1) Roll Steel — Silver 12in 14 біп 4%in 14 йіп Georgia- 59449 35МТ06 
1) Roll Plastic Smoke 9іп 11 4in 10%in 5%in Pacific 59009 4DJU7 
(1) Roll Plastic Smoke Qin 11 7 іп 11%in 5%in Tough Guy 221063 22LC63 
(1) Roll Plastic Smoke 12in 14Иіп 13%in 5%in “pert 50012 4DJU9 
(1)Roll Plastic Smoke 12in 15 %іп 14%in 5 “іп Tough Guy — . AYRES 


* Sustainable Forest Initiative (SFI) Certified. T Green Seal Certified. t Forest Stewardship 
Council (FSC) Certified. # ECOLOGO Certified. ** Contains a Minimum of 100% Post-Consumer 
Recycled Content. tł Contains a Minimum of 20% Post-Consumer Recycled Content and а 
Minimum of 50% Pre-Consumer Recycled Content. tt Contains a Minimum of 20% Post- 
Consumer Recycled Content and a Minimum of 100% Pre-Consumer Recycled Content. 


SofPull Center Pull Toilet 
Paper Rolls and Dispensers 


Center pull, one-at-a-time dispensing using double- or single-roll dispensers. 
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15F501 
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CLEANING & JANITORIAL 
Disposable Wipes 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


General Purpose Dry Wipes 


Dry wipes absorb spills, clean messes, and dust surfaces. Use as an alternative to 
cloth towels to help prevent cross-contamination and to paper towels for added 
strength. Wipes come with different levels of absorbency and strength. 


Light-Duty Small Task Wipes—Single-use task wipes 
are commonly used to clean smaller spills and messes on 
glass and smooth surfaces. 


Medium-Duty Routine Task Wipes—Wipes have a 
cloth-like softness for cleaning and polishing, as well as 
wiping hands and faces. 


Heavy-Duty Large Task Wipes—Clean large surface 
areas on equipment and in vehicles. Disposable, absorbent 
alternative to economy rags. 


Extra Heavy-Duty Repeat Task Wipes—Resistant to 
harsh cleaning agents, these wipes can be used many 
times before discarding. Use on abrasive surfaces to clean 
up oil, dirt, and grime. An alternative to premium rags and 


shop towels. 
Dispensing Forms 
43FX60 gum. .. 
= Pack 
= 
2469 / шуш Ya Fold 
= a > | 
= Fi ў 
Dispenser 
Box 
Dispenser 
Bucket 
Center 
Pull Roll 
Perforated 
Roll 
2VHR1 Sus т -— € 
<I Perforated 
Roll 
22560 г == Flat 
(See Page Box 
1491) 
4CY76 
(See Page шасына 
1491) á о 
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НІШ 


Wet 


BRAWNY, WYPALL $ gui. 


Absorbency Strength Product 
Level Level Series 
Light-Duty Small Task Wipes 
Ya Fold 
Hee Goad Brawny Professional P200 
Heavy Good WYPALL® L20 
Heavy Good WYPALL L20 
Dispenser Box 
Heavy Good Brawny Professional P200 
Heavy Good WYPALL L20 
гат fall Brawny Professional P100 
Light Fair 
Light E WYPALL 110 
Soft Pack 
Light Fair WYPALL L10 
Medium-Duty Routine Task Wipes 
% Fold 
Super Heavy Good Brawny Professional A400 
Super Heavy Good Brawny Professional D400 
Super Heavy Good Tough Guy G40 
uper Heavy 00 
Buber Heavy боой WYPALL L40 
oderate Good WYPALL L30 
Dispenser Box 
Super Heavy боой Brawny Professional A400 
Super Heavy Good 
бр. Haav Good Brawny Professional D400 
Super Heavy боой 
Heavy Best Scott Rags In A Box 
Super Heavy боой 
Super Heavy — Good Tough Guy G40 
Super Heavy боой 
Super Heavy — Good 
Super Heavy — Good WYPALL L40 
Super Heavy — Good 
Moderate Good Brawny Professional A300 
Moderate Good Brawny Professional D300 
Moderate Good 
Moderate Good WYPALL L30 
Moderate Good 
Dispenser Bucket 
Super Heav Good Brawny Professional D400 
Center Pull Roll 
med Неи Good Brawny Professional D400 
Moderate Good Brawny Professional A300 
Moderate Good Brawny Professional D300 
Moderate Good WYPALL L30 


Jumbo Perforated Roll 


Super Heavy боой Brawny® Professional D400 
Super Heavy Good ough Guy G40 
Super Heavy — Good WYPALL L40 
oderate Good WYPALL L30 
Heavy-Duty Large Task Wipes 
% Fold 
Moderate Better 
Moderate Better WYPALL X60 
Dispenser Box 
Moderate Better Brawny Professional H600 
Moderate Better Tough Guy G60 
Moderate Better WYPALL X60 
Light Good WYPALL X50 
Perforated Roll 
Modera Better Tough Guy G60 
Modera Better 
Modera Better 
Modera Better WYPALL X60 


Jumbo Perforated Roll 


Modera 
Modera 
Modera 


Lig 


Extra Heavy-Duty Repeat Task Wipes 


e 
e 
e 
e 
Moderate Better 
e 
е 
е 
е 


Веїїег 
Better 
Better 
ht Good 


Ys Fold | 
Maximum Superior 


Super 
Suber 


Heavy Excellent 
Heavy Excellent 


Brawny Professional H600 


WYPALL X60 
WYPALL X50 


Tough Guy G100 
WYPALL X80 


Heavy Best Brawny Frofessional H700 
Heavy Best YPALL X70 
Dispenser Box 
Maximum Superior Brawny Professional F900 
Maximum uperior 
Maximum Superior WYPALL X90 
Super Heavy Excellent Tough Guy G80 
Super Heavy Excellent 
Super Heavy Excellent 
Super Heavy Excellent WYPALL X80 
Super Heavy Excellent 
Heavy Best ; 
Heavy Best Brawny Professional H700 
Heavy Best Tough Guy G70 
Heavy Best 
Heavy Best WYPALL X70 


Sheet Size 


13 in x 13 in 
13 in x 13 in 
12 Ve in x 14 ^ in 
12inx12 in 
9 4 in x 16 іп 
9% in x 16 % in 
12 10 in x 16% in 
8inx12 ^in 
8inx12 l^ in 
9 in x 10 % in 
10 % in x 12 in 


9 іп х10 іп 


13 in x 13 in 
12 Yin x 13 in 
12inx 12 Yin 
12inx 12 Yin 
12inx12 in 
12inx12 in 


9 inx 16 іп 
9 in x 16 in 
9% in x 16 in 
9% inx12in 
12 Ф in x 16 йіп 
10 in x 12 in 
9 in x 16 ^ in 
9 in x 15 in 
Qin x 12 in 
9% in x 16 % in 
9% in x 16 V» in 
10 in x 1034 in 
9% in x 12% in 
9 in x 16 in 
9% in x 16 іп 
9% inx 16 % in 
9% in x 10 in 


10 in x 13 in 


10 in x 13 in 
7% in x 13 Жіп 
9 inx 13 Жіп 
 lOinx13in 
934 inx 15 % in 


9% inx 13 iin 
9inx15in 
12 ^ in x 13 Yin 
12 55 inx 13 Жіп 


11 in x 23 in 
12 in x 12 e in 


9inx12 7% іп 
9іпх16 % in 
8% in x 16% in 
8 14 in x 12 іп 


11 inx 13 іп 

19 12 in x 13 12 in 
19 1^ in x 13 “іп 
9% in x 13 % in 
934 in x 13 ^ in 


6%inx9 Vin 

121^ in x 13 ^ in 

12 5 inx 13 ^ in 
9% in x 13 in 


15 inx 17 in 
12inx 12 Yin 
12 in x 12 V» in 
12 %inx 13 in 
12inx 12 in 


Jinx 16 “in 
8 1⁄4 in x 16 % in 
11 in x 16 % in 
біп х16 ^ in 
8% in x 16% in 
84 in x 16 % in 
11 in x 16 % in 
11 inx 16% in 
9 in x 12 ^ in 
9 in x 16 in 
ginx16 Y^ in 
8 4 in x 16 іп 
8 ^ in x 16 іп 


No. of 

Sheets Color 
50 Tan 
80 White 
68 Tan 
68 White 
80 Tan 
166 White 
176 White 
148 Tan 
148 White 
125 White 
125 White 
140 Blue 
50 White 
65 Tan 
56 White 
56 Blue 
56 White 
90 White 
66 White 
90 Orange 
90 White 
120 Tan 
152 White 
200 White 
90 White 
200 White 
200 Blue 
100 White 
100 Blue 
90 White 
128 White 
110 White 
120 White 
100 White 
120 White 
200 Orange 
200 Orange 
260 White 
50 White 
300 White 
300 White 
800 White 
800 White 
750 White 
950 White 
100 White 
76 White 
200 White 
126 White 
126 White 
176 White 
800 White 
130 Blue 
130 White 
130 White 
130 Blue 

1776 White 

1,100 White 

1,100 Blue 

1,100 White 
50 White 
50 White 
50 Red 
70 White 
76 White 
72 White 
68 Blue 
136 Blue 
80 Blue 
80 Red 
80 White 
160 Blue 
160 White 
176 White 
100 White 
100 White 
100 White 
100 Blue 


Mfr. 
Model 


29922 
29000 
47011 
47022 


29971 
29050/03 
34607 
29222 
29221 
05320 
05322 


05120 


29215 
20000 
52WY25 
05776 
05701 
05812 


29290/03 
20072 
20070/03 
20077 
20080/03 
75260 
32KL15 
39M982 
32RT57 
05790 
05740 
03046 
29518 
20075 
05816 
05800 
03086 


20040 


20041 
20050 
44500 
20045 
05820 


20060 
39M983 
05007 
05841 


34770 
34865 


29316 
52WY22 
34790 
83550 


52WY?23 
35431 
35421 
35401 
35411 


29317 
34955 
34965 
35015 


52WY?1 
41026 
11029 
25024 
41200 


29608 
12890 
12891 
32KL18 
05930 
41048 
41041 
41044 
29222 
25070 
32KL16 
41455 
41412 


* Green Seal Certified. T Contains 100% Total Recycled Content. + USDA Certified Biobased Product. 
# Made from a Rapidly Renewable Resource. 
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ltem Pkg. 
No. Qty. 
4ZA81 12% 
1WH75 12 
36VC07 1 
2VHV6 12 
6RA65 10 
6YE63 5 
2VHV4 1 
6EMX9 20 5 
4ACU4 20 
2ҮН/2 18 
2VHV3 18 
43FX60 16 
46484 16 
4ХЕМІ 18 
52МҮ25 18 
2VJC6 12 
2VJC4 18 
21ЈС9 12 
6YE62 10 
6RA66 10 
6YEG0 10 
4ХЕМ2 10 
6YE61 1 
2XRN4A 1 
32KL15 5 
39M982 1 
328157 1 
2407 1 
27405 09 
210723 9 
29PJ05 10 
6RA67 10 
2VJDi 1 
20025 8 
2LUZA 10 
TLYK6 2 
TLYK5 2 
4WK83 4 
461992 6 
2EAWS 2 
36VC05 2 
5J636 1 
3911983 1 
27/03 1 
2/02 1 
210745 9 
210477 12 
29PJ01 10 
52МҮ22 1 
2VHP9 10 
2VHU2 10 
52МҮ23 1 
2LVA2 6 
2LVM 6 
21048 12 
21074 12 
29PJ02 1 
2VHR1 1 
2VHR2 1 
2VHR4 1 
52WY21 5 
2ҮНТ4 4 
2VHT5 4 
47480 12 
2LVAb 12 
34EW43 10 i£ 
45AR04 5 
45АВ05 1 
32KL18 5 
2VHT2 5 
2VHT9 5 
2VHT6 — 1 
2VHT8 — 1 
29PJ04 10 
1FC58 5 
32KL16 5 
2VHR8 10 
2LVA7 10 
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CLEANING & JANITORIAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Disposable Wipes & Dispensers 


1 | continuen] 
General Purpose NY. аа А 
Dry Wipes BRAV Nri WYPALL prog 
Wet 
Anaorbency Strength тош йөз Si m. n i MT | itom Kg. ^ 
eve eet Size eets Color ode o. E 

Ertra Heavy-Duty oe Task Wipes mm I 22B60 

at Box 

Heavy Best Brawny Professional H700 13 in x 15 іп 300 White 250023 27860 1 

С Heaw т - WYPALL X70 15 іп x 16 “in 300 hite 41100 2LVA3 1 

enter Pull Ro! 


Best WYPALL X70 9%inx13 “іі 275 hite 41702 2LVA9 


Wl 
Heavy WI 3 
Perforated Roll 
Super Heavy Excellent — Brawny Professional F900 6 іпх 10 іп 690 White 29602 — 34EW44 2 t# 
Jumbo Perforated Roll 
Maximum Superior WYPALL X90 11 іпх12 %іп 450 Blue 12889  45AR03 1 
SuperHeavy Excellent Tough Guy G80 {1 in x 13 in 475 Blue 32KL19  32KL19 1 
SuperHeavy Excellent 12 V^ in x 13 in 475 . White 41025 2VHT3 1 
Super Heavy — Excellent WYPALL X80 12 %inx13in 475 Blue 41043 2VHT7 1 
SuperHeavy Excellent _ 12%inx13in 475 Red 41055  2VHUT 1 
Heavy Best Brawny Professional H700 9 34 inx 13 йіп 800 White 25060 54637 1 
Heavy Best Tough Guy G70 iiinxi3in 800 White 32117 32117 1 34EW44 
Heavy Best 12 %inx13%in 870 White 41600 2VHR9 1 
B 1 


Heavy Best WYPALL X70 12 inx13 %in 870 Blue 41611 2VHT1 
1 USDA Certified Biobased Product. # Made from a Rapidly Renewable Resource. 


Food Service Towels WvPALL DI9€lO. dumm 


Use in kitchens and restaurants to clean surfaces like bars, grills, dishes, and tables. 
They're disposable, so they're a more sanitary alternative to using cloth rags or wipes. 


Mfr. Item 
Product Series Sheet Size Number of Sheets Color Model No. 
% Fold E 
WYPALL X50 12 Y^ in x 23 ^ in 200 Blue/White 06053 43FX45 
WYPALL X70 12 “іп x 23 V» in 300 Red 06354 43ҒХ49 43FX45 
Dispenser Box 
Dixie Ultra F900 12 %4 in x 21 in 144 White 29662 34EW54 
Dixie Ultra F700 1234 in x 21 in 150 White 29651 34EW55 
Dixie H700 12 in x 23 Yin 150 White 29426 1FC60 
Dixie H700 13 in x 23 % in 150 Green/White 29416 4КТ89 
Dixie Н700 13 in x 23 ^ in 150 Red/White 29423 126821 
RAWNY. $ — 6.1 126815 
В Prod 5UWN1 


Automatic Dry Wipe Dispenser & Rolls 


Continuous-roll, wall-mount dispenser is sensor-activated to dispense dry wipes gat BRAWNY. Ч, 
automatically. Touchless operation reduces the chance of cross-contamination Lo 


and the spread of germs. Use task wipes for routine cleaning and polishing, as Perforated d Wipe Rolis 


well as wiping hands and faces. Absorb spills, clean messes, and dust surfaces. Commonly used as an 


: Product Mfr. Item alternative to cloth towels to help prevent cross-contamination. These 
Cap. Material Color w D Series Model No. А 
Dry Wipe Dispenser perforated towels are also used as a stronger alternative to paper towels. 
(1)Roll Plastic бау 140 Әйіп OR PRO Brawny одбәд Б Wet 
гоїеззіопа Absorbency Strength Product No. of Mfr. Шет Pkg. 
Absorbency Wet Strength Product Roll Мі. ltem Pkg. Level Level Series Sheet Size Sheets Color Model Мо. Qty. 
Level Level Series Color L X Model No. Qty. Medium-Duty Routine Task Wipes 
Medium-Duty Routine Task Wipes, Continuous Roll Super Heavy Good Scott Rags 9i^inxiiin 55 White 75230 43FX05 30 
Super Heavy Good White 2508 20065 460Ү76 6 Super Heavy Good Scott Shop Towels 9%inxi1in 55 Blue 75130 2XRN3 1 
Brawny Professional D400 
Super Heavy — Good Orange 250Tt 2097 _ACYT7 6 Moderate Good Brawny 9%inx11in 84 White 20085 1PHH9 20 
oderate Good Brawny Professional A300 White 220 ft 29516 126815 6 Professional D300 
Moderate Good Brawny Professional D300 White — 330ft 20035  38XD67 6 Moderate боой WYPALLL30  10i2inxitin 70 White 05843 2XRN1 24 


1FC62 


WYPALL 45) 
Manual Dry Wipe Dispensers 


Store dry wipes and keep them located close to work locations. Dispensers / ! 
allow users to take only the amount of dry wipes that they need. 


Product Mfr. Шет 
Description Mounting Сар. Material Color W D Series Model Мо. 2VJA3 
Floor 1) Roll Metal Black 18 % in 16 5/6« in WypAll 80596 2VJA3 
Jumbo-Roll Floor 1) Roll Metal Blue 19 7 іп 32іп (ІР Georgia-Pacific 54565 SUWN2 
Dispensers Wall 1) Roll Metal Black 16% in 8 Vain WypAIl 80579 2VJA2 Б 
Wall tH Roll Metal Blue 13%in 12 зіп GP Georgia-Pacific 54566 5UWN3 ^ = 3JH09 
Pop-Up-Box Wall Ii Box Metal White 1034in — Y6in Multiplate 50313 1ЕС62 tams 
Dispensers Wall (148) Wipes Metal Gray 5%in 5%in 54912 БЕМҮЗ е" 
Ш Rol Wall — (1) Воп Plastic Black 10 ип 1034in SP Georgia-Pacific 54050 зунда 6EMY3 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1491 


CLEANING & JANITORIAL 
Rags & Wipes 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Cloth Rags and 
Shop Towels 


Cloth rags clean up paint spills, apply stains and 
varnishes, and polish and dust surfaces. Shop 
towels clean oil, engine fluids, and grease from 
hands and tools. 


21HC63 5LVDO 


2VHX3 


2VHX4 30N522 
Product 
Series Sheet Size 
ISO 4 (Class 10) 
KIMTECH PURE W4 9inx9 in 
KIMTECH PURE W4 12 in x 12 in 
Tough Guy біп хбіп 
Tough Guy 9inx9in 
150 5 (Class 100) 
KIMTECH PURE W5 9inx9in 
Tough Guy 9inx9 in 
Tough Guy 9inx9in 
Tough Guy 12 in x 12 in 
Tough Guy 12 in x 12 in 
56KE18 


GRAINGER. 


ШШЩ 


1492 


Dry Wipe Bucket Systems 


Bucket systems hold dry wipes while cleaning solvents of choice can be added to create wet wipes for appropriate cleaning tasks. 
Starter Kits are for controlled chemical handling and include closed-top dispensing bucket and dry-wipe rolls. Wipe Refills are 


Find even MORE on Grainger.com? 


10 Ib 2510 | 501b 12 ct 
Primary Cleaning Item Item Item Item 
Application Style Material Condition Color Size No. No. No. No. 
Cloth Rags 
For Dusting Terry Cloth Cotton New White Varies — 3U588| — = 
For Dusting and Polishing — Flannel Cotton Reclaimed White Varies = 13Ү366 | 13Ү367 — 
Assorted ^ Cotton Blend Reclaimed ^ Assorted Varies — — | БІУА9 = 
Assorted Cotton Reclaimed ^ Assorted Varies = 3U590 — = 
Flannel Cotton Reclaimed ^ Assorted Varies 13Y351 13Ү352 5LVDO — 
Sheeting Cotton Reclaimed White Varies —  |13Y364|13Y360| — 
Sheeting Cotton ew White Varies == 3U586| — = 
Sweatshirt cotton ШЕ aimed RE varies = в TS TS — 
weatshirt otton eclaimed ssorted aries 4 4 — 
For General Purpose -Terry Cloth ^ Cotton New White i4inxizin — — | —  |AHP38 
9 Terry Cloth Cotton Blend Reclaimed ^ Assorted Varies 50/03 30591 — — 
Terry Cloth Cotton Reclaimed White — 14 inx 17 in; 13Y371 — |18Ү373| — 
Terry Cloth Cotton New White Varies — 206116: — — 
T-Shirt Cotton Blend Reclaimed ^ Assorted Varies 5LVA6 | 5LVA7 — — 
T-Shirt Cotton Reclaimed ^ Assorted Varies — — |13Ү344| — 
T-Shirt Cotton New Assorted Varies — 9J292 — — 
T-Shirt Cotton T-shirt Virgin White Varies — 20611 — — 
For Glass and Huck Towel Cotton Reclaimed Blue Varies — 8CGK7 | — = 
Mirror Cleaning Huck Towel Cotton Reclaimed ^ Assorted Varies == 30587 — = 
For Oil and Grease Corduroy Cotton Reclaimed ^ Assorted Varies 5LVD7 | 5LVD9 — — 
T-Shirt Cotton Blend —— Reclaimed White Varies 13Y360 | 3U585 |13Y362 -- 
For Painting and Staining —— T-Shirt — Washed Cotton New White Varies = 16M204 — = 
T-Shirt Cotton New White Varies — 21HC663| — 
Package Item 
Primary Cleaning Application Size Condition Color Type Lint Level No. 
Shop Towels 
For Oil and Grease 12 in x 12 in New Red Bag Standard 4HP37 
For Oil and Grease 12inx 12 in New Red Carton Standard 13Y374 
РРА А = GNOME i 
Critical Area and Delicate Task Wipes WYPALL 
= Low lint WypAll—Wipes are acid-, base-, and solvent-resistant to prepare 
Soft and nonabrasive, wipes are Surfaces and clean up oil, grease, and ink. 
used on delicate items like small Product Dispensing | No. of | Mfr. Шет Pkg. 
parts and lab instruments and жопе Form Sheet Size — Sheets Material Model No. Qty. 
won't leave fibers behind on elec- КІМТЕСН У Fold 12inxibin 100 Spunlace 06121 2VHW7 4 
i Prep Dispenser Box 12 in x 23 in 50 Spunlace 06151 2VHW8 8 
tronics or lenses. ScottPure Center Pull Roll 7іпхТіп 225 Spunlace — 06193 2LVD1 6 
Blue 
KIMTECH Prep ScottPure— Иий  12%inx12in 66 Meliblown 33560 2VHX5 8 
Cloth-like softness with high Dispenser Box 12іпх16 іп 180 Meltblown 33352 2VHX3 1 
absorbency for cleaning and WypAll Dispenser Box бє — 100 Meltbiown 33570 2VHX8 5 
disinfecting. Jumbo 93A in x 
g Perforated Roll 13 in 717 Polypropylene 33241 2LVD3 1 


© Kimberly-Clark 


PROFESSIONAL 


Cleanroom Dry Wipes 
= Low lint KIMTECH Pure W4—Acid-, base-, and 
Commonly used to remove — Solvent-resistant. Wipes аге double- 
surface contaminants and 083090964 in an antistatic package. 

spills in controlled environ- КІМТЕСН Pure W5—High absorption 
ments with low levels of rate and capacity. Double-bagged in an 
pollutants like dust, airborne antistatic package. 

microbes, and chemical 


" 


30N527 Tough Guy—Laser-sealed edges. 


vapors. 

Mfr. Item Pkg. 

No. of Sheets Material Color Brand Model No. Qty. 
100 Meltblown White Kimberly-Clark 33390 2VHX4 5 
100 Meltblown White Kimberly-Clark 33330 2VHX2 5 
100 Cellulose, Polyester White Tough Guy 30N522 30N522 1 
300 Cellulose, Polyester White Tough Guy 30N523 30N523 1 
100 Spunlace White Kimberly-Clark 06179 2VHX1 5 
150 Polyester Knit White Tough Guy 30N527 30N527 1 
150 Polyester Knit White Tough Guy 30N528 30N528 1 
150 Cellulose, Polyester White Tough Guy 30N524 30N524 1 
100 Hydro-entangled (HEF) White Tough Guy 30N526 30N526 1 


comes EVERWIPE 


for use in dry-wipe bucket Mtr. Item Pkg. 
dispenser systems. Bucket е Product saries кш Size  No.ofSheets Color Brand Model No. Qty. 
" ucket System Starter Kits 
System Dispensers have Kimtech WetTask — 12inx6in 90 White Kimberly-Clark | 6411 60165 — 6 
tight-fitting, resealable lids to " ГАИ - Пан in 90 White Everwipe B-01-690 56KE18 6 
4 В ucket System Dry Wipe Refills 
help prevent spills. Dry wipes Kimtech Wetlask- 9 in x15 in 275 White Kimberly-Clark 06006 2VHU7 — 2 
are not included. Pacific Blue Select — 12 in x 12 in 90 White Georgia-Pacific 29700 6EMYO 6 
HYGEN 12 in x 12 in 600 White Rubbermaid 2134283 60JA03 10 
Dispenser Mfr. Item Pkg. 
Product Series Mounting Cap. Material — Color Operation Brand Model No. Qty. 
Bucket System Dispensers 
GP PRO Pacific Blue Select Surface (90) Wipes Plastic White Manual Georgia-Pacific 54006 6EMY1 6 
Kimtech Surface (275) Wipes — Plastic Blue Manual Kimberly-Clark 09361 2VHZ9 2 
HYGEN White — Rubbermaid 2135007 . 60JA04 4 
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Restroom Equipment 


EXCEL 


XLERATOR Touchless Hand Dryers 


= Up to 95% cost savings 

compared to paper towels 
= Use up to 80% less energy than 

conventional models 
= UL Listed and CE Certified 
Innovative hand dryers feature reliable performance 
and can dry hands up to 3 times faster. These indus- 
trial models come with adjustable speed and sound. 
BuildingGreen Approved and can help you qualify for 
LEED v4 credits and Green Globe Certification. 


Heated Air—Feature adjustable heat setting 
controls and an externally visible LED service light. 
= 8 sec. dry time 

= 3.7 Wh energy per use 


Non-Heated Air—No-heat technology helps 
provide reliable and highly-efficient performance. 
= 10 sec. dry time 

= 1.7 Wh energy per use 


ThinAir—Surface-mount design has a slim profile, 
adjustable heat setting, and externally visible service 
LED. 

= 14 sec. dry time 

= 3.7 Wh energy per use 

= C-UL Listed 


Accessories—Wall Guards 152471, 157472, and 
386831 feature an antimicrobial surface. Xchanger 
Combo Kits 386830 and 386829 include a recess 
accessory. 


Nozzle Cover Item 
Type Finish Color Material Activator Voltage Amps No. 
Industrial High-Speed, Energy-Efficient Hand Dryers 
XLERATOR - Heated Air 
Fixed Smooth White BMC Automatic 110 to 120 11.3/12.2 455А05 
Fixed Epoxy Enamel White Zinc Diecast Automatic 110to 120 11.3/12.2 455А13 
Fixed Textured Graphite Gray Zinc Diecast Automatic 110to 120 11.3/12.2 455А21 
Fixed Brushed Silver Stainless Steel Automatic 110to 120 11.3/12.2 455A29 
XLERATOR - Non-Heated Air 
Fixed Smooth White BMC Automatic 110to 120 11.3/12.2 455А69 
Fixed Epoxy Enamel White Zinc Diecast Automatic 110to 120 11.3/12.2 455А77 
Fixed Textured Graphite Gray Zinc Diecast Automatic 110to 120 11.3/12.2 455A85 
Fixed Brushed Silver Stainless Steel Automatic 110 to 120 11.3/12.2 455A93 
Industrial Surface-Mounted, ADA-Compliant Hand Dryer 
ThinAir Hand Dryer - Heated Air 
Fixed Smooth White ABS Plastic Automatic 110 to 120 Wd 455034 


®wortp pnven NOVA 
Hand Dryers 


= 30 sec. dry time 
= UL, C-UL Listed 


Industrial—Reliable, long life 


dryers each have a vandal-resistant 


enclosure. 

Nozzle 

Type Finish Color 
Industrial 

а Painted White 
Fixed Stainless Steel — Silver 
Commercial Low-Profile 

Epoxy White 

Integral "pied White 
Commercial Low-Noise 

Fixed Epoxy Enamel — White 


dyson 


Commercial Low-Profile—Compact 4 
dryers have automatic infrared sensors. \ 
56EE50 is ADA Compliant. \ 


Commercial Low-Noise—Brushless 
motor for quiet operation and long life in 


sound sensitive areas. апты 

Cover Dry Item 

Material Activator Time Voltage Amps Brand No. 
Steel Push Button 30 sec 115 20 World Dryer 56ЕЕ52 
Stainless Steel Push Button 30 sec 115 20 World Dryer — 8DWJ5 
Cast Aluminum Automatic 30 ѕес 10010240 8/7/6 Nova 56ЕЕ50 
Steel Automatic 30 ѕес 120/208/240 15/10/8.7 Nova 56ЕЕ51 
Cast Aluminum Automatic 30 sec 120 15 Nova 56ЕЕ49 


Airblade Hand Dryers 


= 110 to 127V 
= Integral nozzle 


high-traffic areas. HEPA filter removes 99.97% of 
bacteria from air used to dry hands. Engineered to fit 
a variety of restroom environments. 489J80, 489J76, 


Touch-free design provides an extremely fast 
and hygienic way to dry hands. 50% quieter than 
original Dyson Airblade dryers and tough enough for 


and 489J78 are tap-operated combination units that 
allow you to wash and dry hands at the sink. 


ADA Item 
Description Cover Material — Compliant Finish Color Activator No. 
Wall-Mounted Hand Dryers - 12 sec Dry Time* 
Hands-in Model Polycarbonate ABS Yes Antimicrobial Gray Infrared Sensor 20RX04 
Hands-in Model Polycarbonate ABS Yes Antimicrobial White Infrared Sensor 20RX05 
Hands-under Model Polycarbonate ABS Yes Antimicrobial Silver Capacitive Sensor 52Х/67 
Hands-under Model Polycarbonate ABS Yes Antimicrobial White Capacitive Sensor 52ХЈ68 
Wall-Mounted - Wash/Dry at Sink - 15 sec Dry Time* 
Wash & Dry Combination Unit Stainless Steel Yes Brushed Silver Infrared Sensor 489J80 
Deck-Mounted - Wash/Dry at Sink - 15 sec Dry Time* 
Wash & Dry Combination Unit (short) Stainless Steel Yes Brushed Silver Infrared Sensor 489J76 
Wash & Dry Combination Unit (tall) Stainless Steel No Brushed Silver Infrared Sensor 489J78 


*Dry time measured using Dyson test method 769 based on NSF P335 using a measurement of 0.1g residual moisture. 


e - 
9 
455A05 
(нез | Д.Ё 
455А93 
амы. 
455034 
Nozzle Item 
Type Color No. 
Accessories 
HEPA Filter Retrofit Kit Black 38A941 
Noise-Reducing Nozzle Gray — 3PDE6 
Wall Guard White 157471 
Wall Guard Black 157472 
Wall Guard Silver 386831 
Xchanger Combo Kit, ADA Height Silver 386830 
Xchanger Combo Kit, Standard Silver 380829 
ADA Recess Kit Silver — 3DYH4 
=> 
—_ 56ЕЕ51 


20RX04 


Б=- 
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CLEANING & JANITORIAL 
Restroom Equipment & Supplies 


60JE01 


К 
Е 


$ WYPALL 


Healthcare Dry Wipes 

Provide an alternative to fresh linens at shower/safety stations. Multipurpose, 
absorbent wipes help reduce the cost and inconvenience of laundering 

and pilferage. 1⁄4-fold wipes are individually poly-wrapped to protect from 
contamination and moisture. 


> Kimberly-Clark 


PROFESSIONAL 


Number Product Series/ ltem 
Description Material Sheet Size ої Sheets Brand No. 
3A Fold 
19%inx39in 200 Pacific Blue _6RA68 
Personal Care Airlaid 13 in x 10 in 55 Select/Georgia- 60/Е01 
9 %inx 13 in 50 Pacific 60JE02 
Double 11 %inx * 
General Purpose Recreped (DRC) — 12 іп 90 Tough Guy G30 39М981 
PI қ 4 ч 26 WYPALLX50  2VHR5 
Hygienic General Purpose — Hydroknit — 10 in x 12 ^ in 70 WYPALL X60 2VHR6 
Dispenser Box 
Dry-Up General Purpose Recroped (DRC) 19% inx42in 200  WYPALLL40 2XRN2 
Flat Box 
Shower General Purpose Hydroknit 20іпх43 іп 100 WYPALLX60 2/ҮНВЗ 
* Pkg. of 12. 
— 
2VEX7 ж 3 
22LC68 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. 


Feminine Hygiene 


Receptacles and Bags ; 


RECEPTACLES Stainless Steel 
Wall-Mounted 


Polypropylene " 
М Receptacle—Stainless 2NXWZ 
Receptacle— Features а steel satin finish. Hinged lid. 
lightweight, easy-to-lift lid. POLYETHYLENE BAGS 
Metal Floor Receptacle— Bottom seal for leakproof 
Unit fits under the stall wall "Sage and spill prevention 
and has a swing door allow- “hen removing bags. Black 
ing access from 2 stalls. color obstructs viewing of 
contents. авс24 
Мет Pkg. 
Description L w H No. Qty. 
Receptacles 
Polypropylene Wall-Mounted Receptacle 12 in 5 Vin 10 in 2NXW1 1 
Metal Floor Receptacle 9% in gin 11%іп 2NXW2 1 
Stainless Steel Sanitary Napkin Receptacle 9% in gin Ti in ТЕСК9 1 
Bags 
Polyethylene Sanitary Napkin Receptacle Liners 17 in 17 in 17 in 480674 1000 
Feminine Hygiene B 
Supplies and 
Dispensers 
TAMPONS AND SANITARY NAPKINS 
Regular Tampax Tampons—100% 8Y411 


cotton and/or rayon blend, biodegradable, 
and flushable. (Outer tube not flushable.) 


Maxithins #4 Maxi Pads—individually 
boxed. 


DISPENSERS 


Dual Vendor—Dispenses 15 ct. 3U818 
or 4HJ66 pads and 22 ct. 3U822 tampons. 
Has $0.25 coin release. White color. 


iy 


KRAFT WAXED PAPER BAGS 
Use 3U825 with standard swing 


Toilet Seat Covers and Dispensers 


TOILET SEAT COVERS 

Provide a paper tissue layer between 
restroom visitors and the toilet for 
sanitary protection. Also called toilet 


DISPENSERS 

Mounted inside restroom stalls to help 
improve hygienic conditions for visi- 
tors by holding disposable toilet seat 


Stainless Steel Vendor—Distributes 
15 ct. 3U818 or 4HJ66 pads and 25 ct. 
3U822 tampons. $0.25 coin release. 

Made of 18-gauge, 304 stainless steel. 


FEMININE HYGIENE STARTER KIT 


Contains 60 Maxithins pads, 60 Tampax 
tampons, and 60 Necessities disposal 


door napkin receptacle. Use 3U824 
with 2NXW1 receptacle. SFW85 
bag with gusset fits Sanisac and 
1EKC9 receptacles. 


NECESSITIES COURTESY BAGS 


Encourage disposal of feminine 
hygiene, incontinence, and 


seat liners, these disposable covers covers. bags. personal care products. 
are biodegradable and flushable. Item Pkg. 
j Description L w H No. Qty. 
White color. Tampons and Sanitary Napkins 
А Number Item Pkg. Regular Tampax Tampons 5in Ain “іп 30822 500 
Fold Type Sheet Size of Sheets Color No. Qty. Maxithins #4 Maxi Pads 4%in 3%in din 3818 250 
Toilet Seat Covers 3 г Н Maxithins Gards 74 Ultra-Thin Pads 4%in 3%in 1in 4HJ66 200 
YA Fold 1694 in x 14 Yin 200 White 2VEX5 25 Dispenser 
¥ Fold 16 in x 14 іп 250 White 2VEX6 20 Dual Vendor, 25 Cent Machine 10іп 6%in 26%in 8Y411 1 
Fold Item Pkg. Dual Dispenser 
Type Material Cap. Color H Ww D No. Qty. Stainless Steel Vendor, 25 Cent Machine 10іп 6%in 26%in 4HJ63 1 
Toilet Seat Cover Dispensers Kit 
Ys Fold Plastic (200) Seat Covers White 12 іп 8Y%in 2%in 2VEX7 1 Feminine Hygiene Starter Kit 4%in 3%in fin 30820 1 
1% Fold Plastic White 11%in 16%in 2%in 2VEX8 1 Bags 
15 Fold Plastic (500) Seat Covers Gray 11%in 16%in 2%in 2VEX9 1 Kraft Waxed Paper Sanitary Napkin Receptacle Liners 8in 8in Тіп 30825 500 
Y Fold Plastic Smoke 11%іп 16 йіп 2%in 221068 1 Kraft Waxed Paper Sanitary Napkin Receptacle Liners 9in 9in 10іп 30824 250 
Y2 Fold Stainless Steel (250) Seat Covers Silver {iin  1594in 2іп ECK2 1 Kraft Sanitary Napkin Receptacle Liners With Gusset — 3%in 7 іп 10 іп 5FW85 500 
Y Fold Steel Silver 11 %іп 16 “іп 175in 3P916 1 Necessities Courtesy Sanitary Napkin Disposal Bags Tin Зі 7%Фіп SFW86 500 
Door Handle Tissues and Dispensers 
DOOR HANDLE TISSUES DISPENSERS 
Provide a shield between clean hands and dirty door Found in restrooms to dispense door handle tissues 
handles to help prevent exposure to germs. Tissues are that are used to open the restroom door. Mount plastic 
typically placed in dispensers. dispensers next to washroom exit doors. 
1LYJ1 1LYJ2 Я ] Item Pkg. 
Product Series Fold Type Sheet Size Number of Sheets Ply Color No. Qty. 
Door Handle Tissues 
SAFE-T-GARD Multifold 4inx 10 in 200 2 White 1LYJ3 40 
Item Pkg. 
Description Product Series Fold Type Сар. Color H Ww D No. Qty. 
Dispensers 
Door Tissue Dispenser and Receptacle Pacific Blue Ultra — Multifold — (400) — Smoke  1iin 6%in 4in 1LYJ1 1 
Door Tissue Dispenser Pacific Blue Ultra — Multifold ^ Sheets Smoke Tiin 6%in 4in 11/./2 1 
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Lockable 


Medicine Recessed 
Cabinet Medicine 
Cabinet 
6MXZ9 6MXY2 
32V428 Round 
Corner 
Surface Adjustable 
Mount Tilt Mirror 
6MXZ2 19UC69 
Theft 
| Resistant, 
Ch І 
" @ Foundations Framed 
World Leader in Hotel Cribs: Washroom 
Е . Mirror Lock Box Accessory 
Baby Changing Stations and Baby Seat 14С574 SMX24 


Baby Changing Stations—Wall-mounted stations with antimicrobial changing 
surface. Include safety straps, bag/purse hooks, mounting hardware, and a built- tum ROM асына 
in sanitary liner dispenser. 39F735 includes a backer plate with steel hinges. 


Baby Wall Seat—Fits inside fitting room or restroom stall without compromis- | Medicine Cabinets and Mirrors 


ing space. Seat has molded-in bag hook, Y-harness safety belt, a concave bed, 


5 Body Item 
and head and side support. H Ww D Material No. 
Lockable Medicine Cabinet 
Closed Closed Closed Mir. Item 1534in  9%in 4% in 22 Gauge Satin Stainless Steel 6MXZ9 
Description H w D Brand Model No. Recessed Medicine Cabinets 
Baby Changing Stations 22 in 16 in 4 iin 6MXY2 
Horizontal, Stainless Steel — 20in — 35 іп 4in .KBT10-SSWM — 2ELET - 26 in 16 in 4. in 26 Gauge White Baked Enamel Steel 6MXY3 
onon cream 22%in 35%in 4in KB200-00  6PXW4 36 in 16 in 4 Y. in 6МХ70 
Horizontal, Gray with x - КОВА Ае <-----------. Recessed Medicine Cabinet, Tilting 
Stainless reel Venns 2214in 35%in 4in Products KB200-01SS 32/428 24 in 18 in 5 % in 20 Gauge White Baked Enamel Steel 6MYAO 
; ; - ~~~ | Surface Mount Medicine Cabinets 
MC IPM orania 22Y4im 35 ит 4in КВ200-0555 321429 19 in 24in 7 ^in 20 Gauge White Baked Enamel Steel 6MXY9 
а Rubbermaid 22in 16 in 4 in 26 Gauge White Baked Enamel Steel 6МХҮ4 
Boy hanging DONOR 21%їп 33%in 4in Commercial FG781888LPLAT 8YJY2 am т Ain 22 Gauge Type 304 Satin Stainless Steel 33HY74 
Products in in 4 in auge White Baked Enamel Stee! 
Horizontal, Polyethylene 26 in 16 in 4in 26 Gauge White Baked Enamel Steel 6MXZ1 
Baby Changing Station 15%in 34%in 4in 100-EH-BP 39F735 30 in 24 in 4% in 20 Gauge White Baked Enamel Steel 140568 
with Door/Wall Plate Foundations Surface Mount Medicine Cabinet, Tiltini 
Horizontal, Polyethylene 45,1 a4 yin 4in 100-EH-SC 35М624 24 in 18 in 534in а 20 Gauge White Baked Enamel Steel 6MYA1 
any Changing Station Round Corner Surface Mount, Right Hand Medicine Cabinet 
aby Wall Sea 22 in 16 in 4 9A in 20 Gauge White Baked Enamel Steel 6MXZ2 
150-Ib. Capacity 22 Vain 13 йіп 3%in Новресо 67018 1MDU8 Fixed Tilt Washroom Mirrors, ADA Compliant i 
For Use Mfr. Item 30 in 16 in 4in 19UC66 
Description With Brand Model No. 36 in 18 in 4 in 20 Gauge Type 304 Satin Stainless Steel 19UC67 
Replacement Parts 36 in 24in 4 in 19UC68 
Baby Changing Station Strap d d Koala Kare Products 885 2ERH4 Adjusinble Tilt Washroom Minors, ADA Compliant LETS 
D ———————————————————————————————— 4 
Baby Changing Station Stra 2ELE6 Koala Kare Products 889 2ERH5 36 in 18 in 3j in 20 Gauge Type 304 Satin Stainless Steel 19UC70 
Baby Changing Station Shock 2ELEG Koala Kare Products 877 2ERH7 36 in 24 in 34 in 19UC71 
cn changing Station Shock thai Stations a Kare Products 8/5 2ERH8 Theft-Resistant, Channel Framed Washroom Mirrors 
22 Yin 16 in іп 6MXY5 
3-Ply Biodegradable Paper 2ELE5, 2ELE6, Koala Kare Products KB150-99 — 2ELZ8 94 VÀ in 18 in Y^ in 6MXY6 
Liners, Pkg. of 500 2ELE7 30 Vi in 18 in win Galvanized Stainless Steel 6MXY7 
36 ^ in 18 in 1% іп 140574 
36 % in 24 іп % іп 140575 
Stainless Steel Mirrors 
14 іп 10 in Ye in 6MXZ5 
= ЭМ Clean-Trace™ ла 20 in 16 in Vi in 7 6МХ76 _ 
eee 24in 18 in Ve in 6MXZ7 
30 іп 16 in Me in Bright Annealed Stainless Steel 6MXZ8 
30 in 24 in Ye in 33HY70 
Clean-Trace Surface ATP Swabs ЗМ э шшк MH 
А 36 іп 24 in Ye in 33HY71 
Easy to use and simple to learn swabs test for the presence of Shatter-resistant Washroom Mirrors 
adenosine triphosphate (ATP) to verify cleaning effectiveness. 22 И in 16 in А Ш В К Ё . 33HY66 _ 
24 Yin 18 in Yo in alvanized Stainless Steel . 33HY67 — 
Operating Storage Item Pkg. 30 Жіп 18 іп Vb in 33HY68 
Temp. Range Temp. Range Shelf Life No. Qty. Lock Box Accessory 
59° to 77°F 35.6° to 46.6°F 10 Months Refrigerated 5UXE9 100 5 in 13 in 3 in 20 Gauge White Baked Enamel Steel 6MXZ4 
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Dispensing Systems 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


"P 


= 
5 


Correct Handwashing Technique 
Hands should be cleaned, at minimum, at the 


Ж /% 


end of each work period, prior to breaks, and 7 Rub palm to Rub palm over the back of the Palm to palm fingers 
when visiting the bathroom. Developing good Proper technique palm hand, fingers interlaced interlaced 
handwashing technique is essential to ensure includes the 

hands are thoroughly clean. After hands are following: =o AN A 


washed, it is also important to make sure that 
they are thoroughly rinsed and dried to help 
keep skin from chapping and cracking. 


Fingers interlocked Rotational rubbing of Rotational rubbing of clasped 


into palms thumb clasped into palm fingers into palm 
Foam => cw 
Dispensing = e + 
Systems = 
Touch-free or manual dispensers 4 a и 3 


automatically deliver the correct m A 
amount of hand soap. Lockable 
with large sight window for easy 


1XHN2 


ң ЗЕРМ5 ЗЕРМЗ 
refill check. Bulk Hand Soap 
TOUCH-FREE 1,200 mL MANUAL 1,250 mL 1-aal. | 
_ Item Pkg. Item Pkg. = 1-041. |105 
— Description No. Qty. No. Qty. Tough Guy soap is designed for use in 
qm Gray 3FPN5 1 1XHN2 1 all brands of bulk soap dispensers. 
Refills _ Mfr. Item Pkg. 
Green Certified Foam Soap ЗЕРМЗ 2 55KJ49 4 Hygiene Properties Fragrance Model No. Qty. 
Antimicrobial Foam Handwash 3FPN4 2 = Antimicrobial, Moisturizing Floral Balsam 1887-04 1XHJ5 4 
Pink Luxury Foam Soap — 55KJ50 4 
< Li 3 қ 
ж \ 
T PROVON 


n 


T p 
$ PROVON 


11C808 11C813 110812 
| — С 1PKR2 5EDEO 3AU25 5EDE1 

$ PROVON 2 

© 2.6 TFX and FMX Dispensing Systems 

| DuC TFX dispensers offer touch-free operation. FMX dispensers manually dispense 

—— — soaps with 1-hand push operation. 

5EDD8—Antimicrobial Skin Cleanser refill for use with Dispenser 5EDEO. Meets 
54ZU84 54ZU87 1DYD7 


Bulk Soap Dispensers 
Accept most brands of bulk soap. 110808 and 116810 have a refillable 


protocol for surgical scrub, healthcare personnel hand wash, preoperative skin 
preparation, skin wound and general skin cleansing. Contains a broad-spectrum 
antimicrobial agent. Reduces microflora after one scrub. 


illi i Mfr. Item Pkg. 
bottle for easy filling and cleaning. Description Model Ne Qty. 
Dispenser Item 1,200 mL 
Description Color Mount — Size H Ww D No. TFX Dispenser 
Transparent Foam Dispensers Dove Gray 2745 1PKR2 1 
Manual, For use ; ; hi А ТЕХ Refills 
with 110809 Whnec Wall лн ете odo СВОЕ Green Certified Foam Hand Cleaner 5382-02 3EUF2 2 
Manual Smoke Gray Ма! 4602 8 ^in 5%in 4%in 110813 Foam Handwash with Advanced Moisturizers 5385-02 1PKP2 2 
Transparent Liquid Dispensers TFX CHG Antimicrobial Skin Cleanser Dispenser 
Manual, For use ; i i i Gra 2845 SEDEO 1 
with 110811 булө Wall 1,000mL 11 Ш Зип {ain 116810 mM Refill 
Manual White Wal 4602 8%in 5%in 4 in 116812 Antimicrobial Skin Cleanser 5306-04 5EDD8 4 
Push-Up Valve Silver Wal 2402 7%in 4%in 4%in 1DYD5 * 1,250 mL 
Metal Liquid Soap Dispensers FMX-12 Dispenser 
Horizontal Push-In ; i i i * Dove Gra 5160 3AU25 1 
Valve, 2" Spout Silver Wal 12L 4%in 8 еіп 2%in 542085 FMX is 
Vartcal Pushin Silver Wal 1.2L 8%sin 4%in 2%їп 547084 * Green Certified Foam Hand Cleaner 5182-04 56JM35 4 
Replacement Brass Foam Handwash with Moisturizers 5185-04 56ЈМ36 4 
А А Foaming Antimicrobial Handwash with Moisturizers 5186-04 56JM37 4 
= DN 3 
Malye ушын Silver 4in.. ый 21 ЛУІ Foam Hair and Body Wash with Moisturizers 5187-04 56ЈМ38 4 
Manual Silver Counter 3207 5%п Зуп Зп 542U87* | 25000 mL 
Manual Silver Counter 3202 7%іп 3Y4in 3%⁄in 54ZU86 ^ FMX Dispenser 5577-15 ШР 1 
Shampoo Dispensers FEMIA ants s 
Pi m " n 1 5 ж + т = 
иеп Valve, White Wall 400mL 10%in 7%in 3%in 1DYD7 Foam Handwash with Moisturizers 5285-02 3AU26 2 
Push-In Valve, : »" ерт ЕРТ! " Foaming Antimicrobial Handwash with Moisturizers 5286-02 3AU27 2 
2 Reservoir White Wall  400mL 10%in 6%їп 3%in 1DYE1 1,200 mL 
Refills FMX CHG Dispenser 
Replacement Bottle, For Use With 110808 116809 Dove Gray | 5172 SEDE1 1 
Replacement Bottle, For Use With 110810 116811 FMX CHG Refill _ 
Antimicrobial Skin Cleanser 5304-03 5EDD9 3 


* ADA Compliant. 
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Gojo 
FR 
7 
ка: 


Gojo 1PKP7 


TFX 1200mL Touch-Free 
Dispensing Systems 


Automatically dispense the correct amount of hand soap needed. 
Large sight window provides easy refill checks. ADA Compliant. 
Mfr. Item Pkg. 


4HGV9 4HGW1 


Description Model No. Qty. 

Dispensers 

Dove Gray 2740-12 1PKP7 1 
Black 2730-12 1РКР8 1 
Nickel 2789 4HGV9 1 
Brushed Metallic 2199 4HGW1 1 
Refills EH Б В 
GOJO Premium Foam Handwash with Skin Conditioners 5361-02 1PKN8 2 
GOJO Premium Foam Antibacterial Handwash 5362-02 — 1PKN9 2 
GOJO Green Certified Foam Hand Cleaner 5665-02  1LWUS 2 


er 
S ФУ 
lo 2 


Gojo. 
NXT 1000mL 
Dispensing 


Systems 


SPACE SAVER design takes 
up less space than traditional 
800mL dispensers. Manually 
dispense hand soap. ADA 


Compliant. 5VN18 8VMF5 
Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Dispensers 
Dove Gray 2130-06 SVN18 1 
Black 2135-06 8VMF5 1 
Refills LONE A 5 
GOJO Deluxe Floral Lotion Soap with Moisturizers 2117-08 34TC19 8 
GOJO Spa Bath Herbal Body and Hair Shampoo 2152-08 34TC30 8 


2 
Ki 


а 


ж 
Gojo. 
ADX-12 1250mL 
Dispensing 
System 


Lockable system manually 
dispenses hand soap. Features a 


large sight window for easy refill 122372 122364 
check and removable pump. 
Mfr. Item Pkg. 
В Description Model No. Qty. 
Dispenser 4 
Black/Chrome 8888-06 122372 1 
Refills 
GOJO Clear & Mild Foam Handwash 8811-03 127364 3 
GOJO Citrus Ginger Foam Hand & Showerwash 8813-03 122366 3 
GOJO Botanical Foam Handwash 8816-03 122367 3 
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FMX-12 1250mL 
Dispensing System 
Manually dispenses hand soap and 


features a large sight window for 
easy refill check. One handed-push 


к : 3WU72 56JM27 
operation. ADA Compliant. ы 
Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Dispenser 
Dove Gray 5150-06 3WU72 1 
Refills 
GOJO Luxury Foam Handwash 5161-04 56JM27 4 
GOJO Luxury Foam Antibacterial Handwash 5162-04 56JM28 4 
GOJO Green Certified Foam Hand Cleaner 5165-04 56JM30 4 
GOJO E1 Foam Handwash 5167-04 56JM31 4 
GOJO Green Certified Foam Hand, Hair & Body Wash 5163-04 56JM29 4 
amid sree 
IN <= 
m 
С Ї — "epa, || 
жа” > — 
GOJO = 
e 15E823 15E821 15E819 


LTX 1200mL Touch-Free 

Dispensing Systems 

Dispensers optimize energy use and virtually eliminate the need to change 
batteries. Lockable units automatically dispense the correct amount of soap 


needed. Feature large sight window for easy refill check and removable pump. 
ADA Compliant. 


Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Dispensers 
Gray/White 1984-04 15E823 1 
Black/Chrome 1919-04 15E821 1 
Refills s xd не _ 
GOJO Clear & Mild Foam Handwash 1911-02 15E819 2 
GOJO Antibacterial Plum Foam Handwash 1912-02 52YM12 2 
GOJO Pomeberry Foam Handwash 1916-02 15E884 2 


1MBH6 
| | 
| as 
ры қ Ё 
Q1AUP2 / 162907 
Purel 
= ‚= 
Counter-Mount Dispensers 
CXi is a touch-free system; CXT features extended battery 
life, and CX includes a snap-in-place cartridge system. 
Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Dispensers К 
CXi Touch-Free, Chrome 8520-01 1MBH6 1 
CXT Touch-Free, Chrome 8540-01 162906 1 
CX Manual, Chrome 8500-01 1AUP2 1 
Refills 
Professional Mild Foam Soap 8545-04 162907 4 
Professional Refreshing Foam Soap 8516-04 20PV32 4 
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—— ltem Pkg. 
ED ын Description Brand No. Qty. 
ека Protect - Pre-Work Skin Protection Creams 
Sunscreen - 1L SC Johnson  35YX91 6 
Sunscreen Dispenser - 1,000 mL Refill Size SC Johnson 35ҮХ94 1 
Cleanse - Appropriate Cleanser to Remove Dirt & Irritants 
~r Shampoo and Body Wash, Rainforest Fragrance - 2,000 mL SC Johnson 35YX90 4 
Shampoo/Body Wash Dispenser - 2,000 mL Refill Size SC Johnson 35YX98 1 
Hand Soap, Fresh Fragrance - 1,000 mL SC Johnson  35YX77 6 
e Hand Soap, Fresh Fragrance - 1,250 mL SC Johnson  35YX81 3 
SOROS 3BYX77 Hand Soap, Fresh Fragrance - 2,000 mL SC Johnson 35ҮХ80 4 
ouch-Free Soap/Sanitizer Dispenser - 1,200 mL Refill Size SC Johnson 35YY03 1 
35YX98 а. Push Style Soap Dispenser - 3250mL SC Johnson 32KL76 1 
, Foam Hand Soap - 3250mL Refill Size SC Johnson 28AR59 2 
35YX97 Foam Soap Dispenser - 1,000 mL Refill Size SC Johnson 35YX95 1 
SClohnson 22? | Foam Soap Dispenser - 2,000 mL Refill Size SC Johnson 35ҮҮ05 1 
раток, Sanitize - Use With ог Without Water to Kill Germs and Provide Hand Hygiene 
Foam Hand Sanitizer - 1,000 mL Refill Size Deb 541184 6 
Professional Skincare and Dis ensers ouch-Free Hand Sanitizer Dispenser - 1,000 mL Refill Size SC Johnson —35YX97 1 
p Restore - After-Work Creams to Maintain Skin In Healthy Condition 
А R i i Medicated Skin Cream - 1L Deb 35YX92 6 
4-pt. system provides skin care for any workplace environment. The system is Medicated Skin Cream Dispenser - 1,000 mL Refill Size SCJohnson  35YX03 1 
designed to help keep the skin permanently healthy and consists of the following ^ ^ Skin Conditioner, Unscented - 1,000 mL SCJohnson  35YX82 6 
Steps: protect, cleanse, sanitize, and restore. Lotion Dispenser - 1,000 mL Refill Size SCJohnson 35YY02 1 
54ЕҒАЗ 442. 
PRO А 
Soap and Sanitizer y 
Dispensers Bie 
-— Stylish units provide virtually soundless I. 
automatic dispensing of foam soaps and — 
sanitizers. High-capacity refill bottles 41D362 41D36 792AA3 41D775 
are hygienically sealed to help reduce 
cross contamination. Refills are simple H H 
See Page 1485 for Required to load for easy maintenance and unin- Liquid Soap Bottles Г) 
Dispenser Sublease Information terrupted service. and Refills Softsoap 
Mfr. Item Item Pkg. 
Description Model No. Description Fragrance Size No. Qty. 
Dispensers Liquid Soap Bottles 
Counter-Mount Soap Dispenser, Chrome 52065 54EF43 Floral 202 410359 48 
Wall-Mount Soap/Sanitizer Dispenser, Black 52057 53JU89 Dial Professional Antimicrobial Flora 7.5 02 4XKR6 12 
Wall-Mount Soap/Sanitizer Dispenser, White 52058 53JU90 Flora 16 02 410362 12 
Wall-Mount Soap/Sanitizer Dispenser, Stainless Steel 52060 54GD34 Softsoap Antibacterial Hand Soap Fresh Floral 7.5 02 410780 6 
Soap Refills - Pkg. of 2 Softsoap Soothing Aloe Vera Clean Fresh 7.5 02 41D777 6 
Foam Moisturizing Soap, Unscented - 1,200 mL 42714 53JU93 Dial Professional Antimicrobial Sensitive Skin Pleasant 16 02 41D361 12 
Foam Moisturizing Soap, Tranquil Aloe - 1,200 mL 42715 53JU94 Liquid Refills 
Antimicrobial Soap, Aloe Vera - 1,200 mL 42819 53JU95 Dial Broad Spectrum Antimicrobial Floral 1 gal 4XKR5 4 
Hypoallergenic Soap, Unscented - 1,200 mL 42818 53JZ89 Dial Basics Professional Hypoallergenic Unscented 1 gal 792AA3 4 
Sanitizer Refills - Pkg. of 2 Dial Professional Antimicrobial Sensitive Skin Floral 1 gal 41034 4 
Unscented - 1000mL 42336 53JU92 Softsoap Antibacterial Hand Soap Unscented 1 gal 31HJ19 4 
Unscented - 1,000 mL 42334 53JU91 Softsoap Soothing Aloe Vera Unscented 1 gal 41D775 4 


Pacific Blue Ultra gn 
Soap and Sanitizer 7. 
Dispensers 


Manual dispensers feature a durable design, 
adjustable portion control, and when using 
high-quality Pacific Blue soaps and sanitiz- 
ers, deliver the hygiene efficiency you expect 
with the durability you need for day-to-day 


52PG16 


D воо & 


Foam Soap Bottles 
and Refills 


41D347 
performance. Hen Р 
Mfr. Item Description Fragrance Size Brand No. Qty. 
Description Model No. Foam Soap Bottles 
Dispensers Dial Complete Antimicrobial Citrus 750z Dial 1ХЫЗ 8 
Black 53057 52PG16 Power Berry 7.50z Dial 410348 8 
White 53058 52PG17 Dial Complete Antibacterial Pear 7.50z Dial 410347 8 
Hand Soaps Spring Water 7.5027 Dial 48GE57 8 
Dye-Free Unscented, 1,200 mL 43714 52PG14 Dial Complete Professional Original 15.20z Dial 41D372 4 
Pacific Citrus, 1,200 mL 43715 52PG15 Dial Basics Professional Honeysuckle 15.20z Dial 410373 4 
Antimicrobial Pacific Citrus, 1,200 mL 43819 52WP71 Dial Basics Hypoallergenic Honeysuckle 7.50z Dial 410352 8 
Antimicrobial Unscented, 1,200 mL 43818 53JZ91 GOJO Premium Foam Antibacterial Handwash Fresh Fruit 7.5027 боо 1VZR1 6 
Hand Sanitizer GOJO Green Certified Foam Hand Cleaner Unscented 7.5027 Gojo 2YPX3 6 
Unscented, 1,000 mL 43335 52WP70 Foam Refills 
Shampoo/Body Wash Dial Complete Professional Original igal Dial 410375 4 
Aloe, 1,200 mL 43024 53790 Dial Professional Basics Honeysuckle — 1gal Dial 410374 4 
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LTX 1200mL Dispensing Systems l'Purell] 


Lockable systems with a removable pump and a large sight window for easy refill 
check. Reliability guarantee. Feature touchfree dispensing and virtually eliminate 


the need to change batteries. 


Mfr. 
Description Model 

Dispensers 

White 1920-04 
Black/Chrome 1928-04 
Refills 

Advanced Hand Sanitizer Green Certified Foam 1904-02 
Advanced Hand Sanitizer Foam 1905-02 
Advanced Hand Sanitizer Green Certified Gel 1903-02 


ADX-12 1250mL , 
Dispensing 
Systems 


Lockable systems manu- 
ally dispense hand sanitizer. 
Feature a large sight window 
for easy refill check. 
Removable pump. Lifetime 


gn 


performance guarantee. 122354 122355 
Mfr. 
Description Model 
Dispensers 
White 8820-06 
Black/Chrome 8828-06 
Refills 
Advanced Hand Sanitizer Foam 8805-03 
Advanced Hand Sanitizer Green Certified Gel 8803-03 
Advanced Hand Sanitizer Green Certified Foam 8804-03 


I Purell] - 
TFX 1200mL Іш? 
Touch-Free 

Dispensing 

Systems | 


Automatically dispenses correct \ 


amount of hand sanitizer needed. _ » 


Feature large sight window for 


easy refill checks. ADA Compliant. 1PKP9 
Mfr. 

Description Model 
Dispensers 
Dove Gray 2720-12 
Nickel 2780 
Refills 
Advanced Hand Sanitizer Green Certified Foam 5391-02 
Advanced Hand Sanitizer Foam, 1200 mL 5392-02 
Advanced Hand Sanitizer E3 Rated Foam 5393-02 
Advanced Hand Sanitizer Gel 5456-04 

ho ud 


FMX-12 1200mL 
Dispensing 
System 


Manually dispenses hand sani- | 


tizer. Large sight window for e" 


easy refill check. One handed- 


ШҰ 


push operation. ADA Compliant. 1VZP4 
Mfr. 
Description Model 
Dispenser 
Dove Gray 5120-06 
Refills 
Advanced Hand Sanitizer Green Certified Foam 5191-04 
Advanced Hand Sanitizer Foam 5192-04 
Advanced Hand Sanitizer E3 Rated Foam 5193-04 
Advanced Hand Sanitizer Green Certified Gel 5091-04 
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Item 
No. 


15E335 
15E336 


15E331 
15E332 
15E330 


122352 

Item Pkg. 

No. Qty. 
122354 1 
122355 1 
12В423 3 
127351 3 
127352 3 


4HGW2 
Item Pkg. 
No. Qty. 
1PKP9 1 
4HGW2 1 
20W437 2 
130691 2 
2YPX6 2 
130698 4 
MJ 
і = 
— —. 
56JM47 
Item Pkg. 
No. Qty. 
1VZP4 1 
56JM47 4 
56JM48 4 
56JM49 4 
56JM39 4 


Pkg. 
Qty. 


1 
1 


2 
2 
2 


Purell, 


27 


" ki ӘР 9 
ba AU] ` 
ж: шш 
=i 
15E335 15E331 


ma 


NXT 1000mL 
Dispensing 
System 


SPACE SAVER design takes up a lot 
less room than traditional 800mL 
dispensers. Manually dispenses 


hand sanitizer. ADA Compliant. 130704 
Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Dispenser 
Dove Gray 2120-06 5VN15 1 
Refills 
Advanced Hand Sanitizer Soothing Gel with Aloe and Vitamin E 2137-08 130704 8 
Advanced Hand Sanitizer Gel 2156-08 19МВ10 8 
Advanced Hand Sanitizer E3 Rated Gel 2163-08 20101430 8 


ma 


800mL 
Bag-in-Box 
Dispensing 
System 


Manually dispenses hand 
sanitizer. Features sanitary, 
sealed refill bags. 


5W629 20W451 
Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Dispenser 
Ceramic White 9621-12 5W629 1 
Refills 
Advanced Hand Sanitizer with Moisturizers 9657-12 20W451 1 


[Purell 


ES1 Everywhere 
System 


Compact size hand sanitizer system that can 
be placed anywhere it is needed. Starter Kit 
607279 includes dispenser, 450 mL refill 
and mounting hardware. Securely attaches 
to walls and surfaces to help prevent theft. 
Sanitary Sealed PET refill helps prevent 


contamination and is easily recycled. Refill 60T279 60T278 
snaps in quickly for easy maintenance. 
36NA65 and 36NA66 include 3M Command 
strips for secure mounting. 
Mfr. ltem Pkg. 
Description Model No. Qty. 36NA65 36NA66 

Hand Sanitizer Dispenser Starter Kit 

Manual Operation 4424-06 607279 6 

Refill 

Advanced Hand Sanitizer Gel 4450-06 607278 6 

Rail Mount 

Black 5830-08-BLK 36NA65 1 

Surface Mount < 

White 5840-08-WHT 36NA66 1 S 
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РА Напа Sanitizer I Purell] 


Kills 99.99% of most common germs that may cause illness. 


2- s 
c= Mfr. Нет Pkg. 
3 Description Size Model No. Qty. 
Т7 бе! 
xe | = Pump Bottle 
„Ф“ Advanced Напа Sanitizer Green Certified Gel 8072 9691-12 20W453 1 
| == | = | 202 9606-24 2000444 24 
р Кеше | T m 802 9652-12 20W449 1 
( — — Advanced Hand Sanitizer Gel 1207 3659-12 12X257 12 
2L 9625-04 20W445 4 
12X257 20W445 20W433 Advanced Hand Sanitizer Soothing Gel 1202 3639-12 218902 12 
Advanced Hand Sanitizer Skin Nourishing Gel 12 02 3646-12 380004 1 
Advanced Hand Sanitizer Green Certified Gel 12 02 3691-12 20W433 1 
Squeeze Bottle with Flip Top 
or 1 02 3901-2C-250 460646 250 
po Advanced Hand Sanitizer Gel 202 9605-24 13G703 24 
402 9651-24 20W448 24 
- Squeeze Bottle with Flip Тор and JELLY WRAP Carrier 
54 Advanced Hand Sanitizer Gel 102 3900-36-WRP 460648 36 
m Single-Use Packets 
te Advanced Hand Sanitizer, Single Use 1.2 mL 9620-2M 52PG18 2000 
Foam 
Advanced Hand Sanitizer Green Certified Foam 535 mL 5791-04 20М/441 1 
Advanced Hand Sanitizer Foam 535 mL 5792-04 130694 4 
SF607 Hand Sanitizer Foam 535 mL 5784-04 22F132 4 
52PG18 13G694 3AA15 AerosolFoam 
Foaming Hand Sanitizer 15 02 9698-12 3AA15 1 


24WJ88 
5MP31 
£E-'! 
Я Am a 
(57%; 
k SCRUBS 2YNP1 14L978 
Wipes are saturated with an agent that kills bacteria and germs. These dispos- 
782L05 able cloths wipe hands clean and help prevent the spread of germs. They are 
commonly used in locations where access to soap and water is not available. 
Packaging No. of 5 5 Mfr. Item 
is _ Description Type Wipes heet Size Model No. 
| - WYPALL Gain í& |= 
PALL GOJO Box 100 5inx7in 9022-10 1PKR5 
Meister "e —— HER ® * "m Я Вох 1000 біпхТіп 9021-1М 1PKR4 
PURELL Hand Sanitizer Wipes 2 T A 
А А Вох 4000 5іпх7іп 9020-4М 1PKR3 
Heavy-Duty Hand Cleaning Wipes Bucket 270 6inx6%in 9113-06 12H935 
PURELL Cottonv Soft Box 40 5inx7in 9025-12 5FYP4 
No. of Package Міг. ltem РК. Hand Sanitizer Wi oS Box 120 5іпх7іп 9027-12 БҒҮР5 
Description Wipes — Sheet Size Type Model No. Qty. p Packet 1,000  5inx7in  9026-1M 5FYP6 
Citrus Fragrance В А PURELL Hand Sanitizer Wipes Canister 100  5*4inx7in 9111-12 246623 
100 — 8inxi2in Packets 42201 24WJ891 1 PURELL Hand Sanitizer Canister 80 біпх7іп 9030-12 3EUG1 
SCRUBS Hand Cleaner Towel 72 10 in x 12 in Bucket 42272 24WJ88 1 Wipes, Alcohol Formula Canister 175 6inx7in 9031-06 3EUG2 
—— 30 — 10inx12in Canister 42230 24WJ90 6 ough Guy Hand Sanitizer Wipes Canister 85 6inx8in 5EWA5 БЕМАБ 
Imberly-Clark Professional i i SCRUBS Antibacterial, Antimicrobial | { А 
Wypall Waterless Cleaning Wipes "9 9¥%inx12in Bucket 91371  4YCR4 1 Hand Sanitizer Wipes Canister 85  6inx8in 90985 5MP31 
60 9 in x10 in Packets 6285-06 782105 6 SCRUBS Antimicrobial Lemon я Я x 
GOJO Fast Towels 130 Qinx10in Bucket 6298-04 782L04 4 Hand Sanitizer Wipes Canister, чо ува О L9 
225 9 in x 10 in Bucket 6299-00 782103 2 Wet Wipe Dispenser and Refill 
72 10 '^inx12in Bucket 6396-06 782106 1 PURELL Hand Sanitizer "^ = = 9019 2YNP1 
GOJO Scrubbing Towels 170 10 %inx12in Bucket 6398-02 782107 1 Wipes Wall Dispenser aaa 
80 10%іпх12 іп Packets 6380-04 782L08 1 PURELL Hand Sanitizer Wipes Refill бой Раск 1,200 біпхбіп 9118-02 141978 
1500 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PRO TDX 5000mL and 
2000mL Heavy-Duty 
Hand Cleaner Systems 


Portion control system reduces total cost per wash. 
Rugged dispensers use sanitary-sealed bag-in-box 
refills (sold separately). 


Description - 
Dispensers 
Gray 
Refills р Е j 
SUPRO MAX, Nondrying Formula | 
.SUPRO MAX Cherry with Gentle Scrubbers 
. MULTI GREEN with Nonabrading Scrubbing Particles | 
Cherry Gel Pumice Hand Cleaner | 
RICH PINK Antibacterial Lotion Soap 


3FPP3 


96 пзш; 


3FPN9 


5000mL Heavy-Duty Hand 
Cleaner Soap System 


Rugged bag-in-box dispenser uses sanitary, 
sealed refill bags. Portion control reduces total 
cost per wash. 


Item Pkg. 

. Description Fragrance Юю. Шу. 
—  3FPP3_ 1 

Scrubbing Particles  Clrs 120418 2 
eHandCleaner Cherry — 3FPN9 2 


[n 
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Gojo 
Heavy-Duty Hand Cleaners 


Remove germs, grease, and grime from hands. 


2, < 
QUIS 
(4257, 


Description Size Application Fragrance 
Cherry Gel 10 oz en 
; 1 Dirt, Oil and 
Pumice Hand 0.5 gal È Cherry 
Cleaner 1 gal Grease Removal 
SUPRO MAX Oil, Grease, Paint and 
Hand Cleaner 0.5 gal Adhesive Removal Fresh 


CLEANING & JANITORIAL 
Dispensers & Hand Cleaners 
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#7 тте jp uam 


бојо 


1 
Bin 
! MET ra 
1 mum 
1 
| шеси 
t à нығына | 
52RU28 5FZ07 
3U550 
5000ML DISPENSER 2000ML DISPENSER 
Mfr. Item Pkg. Mfr. Item Pkg. 
Application Fragrance Model No. Qty. Model No. Qty. 
__ — — 7500-01 3U550 1 7200-01 30515 1 
т қ " Floral 1512-02 52RU29 2 7272-04 528028 4 
Oil, Grease, Paint, and nales es Removal Cherry 7582-02 52RU25 2 7282-04 52RU24 4 
_Oil, Grease, Paint, Tar, and Asphalt Removal Citrus 1565-02 12V417 2 1265-04 12V415 4 
Heavy Dirt, Oil and Grease Removal Cherry 7590-02 5DZN7.- 2 7290-04 5DZN8 4 
= Floral 7520-02 3U551 2 7220-04 5FZ07 4 
43NR78 | 
| 
451C37 449W24 43NT24 
Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Oty. 
А ispenser, Gray 600101 —— 43NR78 
Industrial Top-Mount Pu 666901 — 45137 _ 
1-ба. Refills | ирк 
Hand Cleaner — chery Bomb with Emoiients, Pumice 095124 — 43NT33 4 
Lemon with Lanolin, Pumice, Solvent-Free R54824 449W33 4 
Systems Orange with Aloe Vera, Citr .. 302824 449W24 4 
 Soy-Based, М . 318524 — 43NT24 4 


Gojo. & 
Hand Cleaners 


Creme cleans with or without water and contains no harsh 
solvents. 5FX83 and 5FX84 include skin conditioners. 


: : я ORIGINAL FORMULA ; 
Pumice scrubbers in 62635 help loosen dirt. = 
Mfr. Item 
.. Description _ Size Application Model No. | 
ORIGINAL FORMULA 
Hand Cleaner — — 1402 Grease, 1109-12  5FX83 
ORIGINAL FORMULA Tar, Oil and T Й 
Hand Cleaner 45% Asphalt 1115-06 — SFX84 — 
Lemon Pumice Removal 
Hand Cleaner 4.5 Ib 0915-06 62635 5FX84 
GOJO 
Mfr. ltem Pkg. 
Model — No. бу. 
2354-08 3EUF7 1 
2356-04 3EUF8 1 
2358-0; 3EUF9 1 
0972-04 52RU26 4 3EUF7 3EUF8 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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CLEANING & JANITORIAL 
Disinfectant Cleaners 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Surface Disinfectants & Sanitizers Information 
These products reduce germs on hard, nonporous surfaces to keep NSF RATINGS, CATEGORIES, AND INTENDED USE 


germs from spreading. Clean surfaces with cleaners that remove 
dirt and other impurities before using disinfectants or sanitizers. 
Disinfectants are antimicrobial chemicals that destroy or eliminate 
most pathogens and disease-causing microorganisms on cleaned 
surfaces, lowering the risk of spreading infection. Sanitizers are 
antimicrobial chemicals that reduce germs on a cleaned surface, 
but may not completely destroy or eliminate all bacteria or viruses. 
National Sanitation Foundation (NSF) International manages 
a voluntary registration program for nonfood compounds and 
proprietary substances that provides specific ratings to help Food 
Processing operations understand where certain products should 
and should not be used. 


3D: Food Processing - Substances for 
Washing Fruits and Vegetables 

B1: Laundry (Food Contact) - Products for 
Fabrics that May Come into Contact with 
Food Products 

B2: Laundry (Nonfood Contact) - Products 
for Fabrics that Do Not Come in Direct 
Contact with Food Products 

C1: Nonprocessing Area - General Products 
C2: Nonprocessing Area - Compounds for 
Use in Toilets/Dressing Rooms 


D1: Antimicrobial - Antimicrobial Agents 
Always Requiring a Rinse 

D2: Antimicrobial - Antimicrobial Agents Not 
Always Requiring a Rinse 

G4: Water Treatment - Chlorine Products 
K1: Solvent Cleaners - Cleaning/Degreasing 
Solvents for Use in Nonprocessing Areas 
Q4: Shell Egg Products - Chlorine Sanitizers 


CRE 


ЕС 


21EX39 4JB53 24Y904 


HEAL HEALTHCARE 
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53DH40 22C495 5KRJO 22D029 6VDE5 
spray 
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Disinfectant Cleaners 
a All are EPA registered Clean and disinfect using one product, eliminating the need for separate cleaners. 
Container Ready to Use/ Cleaner Primary voc NSF ltem Pkg. 
Size Concentrated Form Chemical | Fragrance Content Rating Product Series Brand No. Qty. 
Aerosol Spray Can 
140z Ready їо Use Liquid ^ None Unscented 70% ^ Not Rated Citrace Clorox Healthcare 220024 12 
200z Ready їо Use Foam None Citrus 8% No us ed Do-It ALL TW Duman 21EX39 12 
200z Веайу to Use Foam None Frui 8% 1 Hydro Force R 4JB53 1 
36P446 10К009 20 02 Ready oUse Foam None Lemos 8%  NotRated Tough Guy Tough Guy  24Y904 1 
200z  ReadytoUse Liquid ^ Quat Unscented 8% ^ Not Rated = Claire 53DH40 1 
24027  ReadytoUse Foam Quat Fresh 0% C2 — Lysol 220495 12 
Trigger Spray Bottle 
1at Ready to Use Liquid ^ Quat Lemon 3% Мої Rated — Tough Guy 36X41 1 
320z  ReadytoUse Liquid Hydrogen Cherry Almond 0% Мої Rated Oxivir Diversey SKRJO 12 
320z Ready їо Use Liquid ^ None Citrus 1% C1 Spray Nine Spray Nine 36P445 12 
320z  ReadytoUse Liquid None Fresh 1% . Not Rated Clorox Clorox 220029 9 
3202 Ready їо Use Liquid ^ None Lemon 1% . Not Rated — Fantastik 32GR63 8 
4 3207  ReadytoUse Liquid ^ Quat Unscented 1% ой Rated Clorox Clorox 22D012 9 
CLOROX 320z Ready їо Use Liquid — Bleach Unscented 1% Not Rated Clorox Clorox Healthcare 521652 9 
N 320z  ReadytoUse Liquid None Unscented 1% . Not Rated Clorox Clorox Healthcare 6VDEG 6 
мереке 3202 Ready to Use Liquid ^ None Unscented -- Not Rated Span Spic And Span  4XKT3 8 
S Bottle 
= 240z Ready to Use Liquid Alcohol Unscented 0% — NotRated СаміСіде Cavicide 3VDJI 1 
320z  ReadytoUse Liquid None Unscented 1% . Not Rated Clorox Clorox Healthcare 6VDE5 6 
600z  ReadytoUse Liquid Мопе Pine 1% Кой Rated Clorox Pine-Sol 22D026 6 
Yu oz Веаду to Use Liquid ^ None Pine 1% Not Rated Clorox Pine-Sol 22D027 3 
ug 
1 ga Ready to Use Liquid Hydrogen Cherry Almond 0% Not Rated Oxivir Diversey 4810 4 
{gal Ready to Use Liquid ^ None Citrus 196 C1 Spray Nine Spray Nine 36P446 4 
Sipe? 610036 1gal Ready їо Use Liquid Alcohol Unscented 0% . Not Rated avi Стае сө 3VDJ2 1 
1 gal Ready to Use Liquid ^ None Unscented 0% Not Rated Krud Kutter Krud Kutter 10K009 1 
1да Ready to Use Liquid (ша Unscented — Not Rated Clorox Clorox 61DU34 4 
1 gal Ready to Use Liquid ^ None Unscented — D2 Clorox Clorox 61DU36 4 
V 1gal Ready to Use Liquid Bleach Unscented —  NotRated Clorox Clorox Healthcare 61DU35 4 
{gal Concentrated Liquid биа Lemon 0% Not Rated = Lysol 220504 4 
1ga Concentrated Liquid ^ Qua Mint 3% .NotRated Virex 11 256 Diversey 11W407 1 
{gal Concentrated Liquid биа Original 0% Not Rated = Lysol 220492 4 
{gal Concentrated Liquid (ша Unscented 0%  М№Мої Rated — 3M 35YY73 4 
1 ga Concentrated Liquid ^ None Unscented 0%  М№Мої Rated Oxivir Diversey 11Y608 1 
2.5gal  Readyto Use Liquid Alcohol Unscented 0% — NotRated  CaviCide Cavicide 3VDJ3 1 
12802 Ready їо Use Liquid ^ Bleach Fresh 1% . Not Rated Clorox Clorox 22D030 4 
LUE 12802 Ready їо Use Liquid ^ None Unscented 1% Not Rated Clorox Clorox Healthcare 6VDE7 4 
1440z ReadytoUse Liquid Quat (АЧ оь Not Rated - Lysol 541075 4 
Bucket Е 
5gal Ready to Use Liquid ^ None Citrus 1% C1 Spray Nine Spray Nine 36P447 1 
5gal  ReadytoUse Liquid ^ Qua Mild Fresh 0% D2 ital Oxide ital Oxide 56ІМ44 1 
5gal Ready їо Use Liquid None Unscented 0% X NotRated Krud Kutter Krud Kutter 10K010 1 
90 ct Concentrated Tablet ^ None Lemon 0% — NotRated Easy Paks Diversey 20J160 2 
Drum 
55gal Ready to Use Liquid ^ None Citrus 1% C1 Spray Nine Spray Nine 36P450 1 
61DU35 11W407 55 gal Ready 0 Use Liquid None Unscented 0% Not Rated Kud Kutter Kud Kutter — 10K011 1 
55gal  Concentrated Liquid биа Unscented 1% Not Rated PRO 5 Simple Green — 9 WUK4 1 
1502 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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CLEANING & JANITORIAL 
Bleach & Disinfectants 


Find more information on Surface Disinfectants and Sanitizers on page 1502. 


стот GS 


Bleach 


Liquid bleach is commonly used to deodorize and disinfect hard, nonporous surfaces to eliminate germs, mold, 
odors, and a broad range of pathogens, including bacteria, fungi, and viruses. The surfaces should be cleaned 
with soaps or detergents before applying bleach. Diluted bleach can also be used to whiten and brighten 
fabrics during laundering. Germicidal bleach is more concentrated than standard bleach, so less product is 
needed to create a solution for disinfecting surfaces. 


Container Ready to Use/ voc EPA NSF Product Item Pkg. 


Description Size Сопсепігаіей Fragrance Content Registered Rating Series — Brand No. Qty. 
Trigger Spray Bottle 
Bleach 11 ох Ready to Use Unscented 0% Yes Not Rated ^ Activate Activate 162988 1 
Bottle 
Germicidal Bleach 2407 Concentrated — Original 1% Yes Not Rated Clorox — Clorox — 56FK53 12 
Jug 

ігі o 3D, B1, B2, D1, 

Germicidal Bleach 12102 Ready їо Use Unscented 1% Yes D2, Ġ4 04 Clorox Clorox 41Н893 3 
Bleach 1 gal Ready to Use Chlorine — Yes — Arocep = 56HN13 6 


a 


id 
| е 


EL 
EI 
IE 
менна —— | 
11Y657 43NR66 22657 3wuss 449WO08 401Z43 
Disinfectants 
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Primary voc NSF Item Pkg. 


= All are EPA registered 


Apply liquid and foam disinfectants after 
cleaning hard, nonporous surfaces to 
reduce the risk of spreading infection. 


Container Ready to Use/ Cleaner 


Size Concentrated Form _ Chemical _ Fragrance Content — Rating Product Series Brand No. Qty. 
Aerosol Spray Can 
14 02 Ready to Use Liquid None Unscented 10% Not Rated Clorox Clorox 19707, 12 
15 02 Ready to Use Liquid Alcohol Fresh 67% Not Rated End Bac II Diversey 11Ү657 1 
15.50z Ready to Use Liquid None Floral 69% Not Rated _ Tough Guy Tough Guy 53CW04 1 
16 02 Ready to Use Liquid None Citrus 1% Not Rated Zepynamic A II Zep 43NR66 12 
16 oz Ready to Use Liquid None Clean апа Fresh 1% Not Rated Misty Misty 220650 12 
19 oz Ready to Use Foam None Clean апа Fresh 1% Not Rated Misty Misty 220657 12 
19 02 Ready to Use Liquid Quat Fresh 0% D1 = Lysol 1XEH4 — 12 
19 oz Ready to Use Liquid Quat Linen 0% D1 = Lysol 1XEH6 12 
19 02 Ready to Use Liquid Quat Original 0% D1 = Lysol 3WU88 12 
19 oz Ready to Use Liquid Quat Original 0% C1 — Lysol 220444 12 
19 02 Ready to Use Liquid Quat —Spring Waterfall 0% D1 = Lysol 220484 12 
20 oz Ready to Use Foam None Pleasant 4% Not Rated ZEP 30 Zep 449W08 12 
Trigger Spray Bottle 
32 о2 Ready to Use Liquid Hydrogen Cherry Almond 1% Not Rated Clorox Clorox 401743 9 
32 oz Ready to Use Liquid Alcohol Citrus 32% Not Rated = Purell 497655 6 
32 02 Ready to Use Liquid None Fresh Citrus 0% D2 Ecos Pro 60РВ99 1 
32 oz Ready to Use Liquid Hydrogen Lemon Floral 1% Not Rated Clorox Clorox — 56CY55 9 
32 02 Ready to Use —— Liquid None Unscented = D1 Fantastik — Fantastik S6DY50 8 
Bottle 
1qt Ready to Use Liquid Quat Lemon 1% Not Rated — 3M 3HB90 12 
1at Concentrated Liquid Quat Lemon 0% Not Rated — Tough Guy 36XX42 1 
Jug 
1 gal Concentrated Liquid Quat Herbal 1% Not Rated Pro 3 Plus Simple 423M62 1 
1 gal Concentrated Liquid Quat Unscented 0% Not Rated Triton Zep 45118 4 
128 oz Ready to Use Liquid Alcohol Citrus 32% Not Rated — Purell 497653 4 
Bucket г 
5 gal Concentrated Liquid Quat Herbal 1% Not Rated Pro 3 Plus simple 423M63 1 
5 gal Concentrated Liquid None Lemon 1% Not Rated Гетопех III Zep 43NR73 1 
Drum 
20gal Concentrated ^ Liquid Quat Unscented 0% Not Rated Triton Zep 451F17 1 
55 gal Concentrated Liquid None Lemon 1% Not Rated Гетопех III Zep 43NR74 1 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 
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CLEANING & JANITORIAL 
Disinfecting Wipes 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Find more information on Surface Disinfectants and Sanitizers on page 1502. 
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Disinfecting Wipes 

= All are EPA registered 

Disinfecting wipes are ready to use and 
presaturated with a disinfectant that helps 
stop the spread of bacteria, fungi, and 


viruses. Clean surfaces first, then use wipes 


to reduce the risk of spreading infection. 
They offer a convenient alternative to using 
multiple items, such as rags, buckets, and 
spray bottles. 
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| DISINFECTING WIPES 
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22C574 22D015 56LK23 
Container Wet Item Pkg. 
Primary Chemical Sheet Size Size Fragrance — Contact Time — Product Series Brand No. Qty. 
Ba 
я Bleach 12 in x 12 in 110 ct Bleach 2 to 3 min = Clorox Healthcare 4ХКН8 2 
Hydrogen Peroxide — 12 in x 11 in 160 ct Fresh 1 min or Less Oxivir 1 Diversey 53JX18 4 
Hydrogen Peroxide — 12 inx 11 in 160 ct Fresh 1102 min Oxivir Tb Diversey 45DW77 4 
Hydrogen Peroxide — 12 іпх 11 in 185ct Cherry Almond 1 min or Less — Clorox 401241 2 
Quat 6inLx8inW 800 ct Lemon 30 seconds Everwipe Everwipe 56КЕ16 4 
Quat 7inx7 in 700 ct Fresh 3to 4 min = Clorox 45JC92 2 
Quat 8inx6in 700 ct Unscented 3to 4 min GymWipes 2XL 60JU01 4 
Quat 8inx6 in 900 ct Unscented 3to 4 min Force 2XL 60JT97 4 
Packet 
Alcohol, Quat біпх6 іп 50 ct Alcohol 1to2 min Super Sani-Cloth PD 9RYJ8 1 
Alcohol, Quat = 1124inx1l!^in — 50ct Alcoho 1102 min Super Sani-Cloth Sani Professional 8UMM9 50 
Alcohol, Quat 12 in x 10 in 50 ct Alcoho! 2 to 3 min CaviWipesXL Caviwipes 6TWF9 1 
Soft Pack 
Alcohol, Quat 9inx7 in 45 ct Alcoho! 2 to 3 min CaviWipes Caviwipes 6TWGO 1 
Bleach 10 in x 9 іп 60ct Fruity and Floral 2to3 min == Dispatch 220021 12 
Quat 8%inx6%in — 80ct ТЕЛЛЕ 2 тіп - Lysol 60ММ44 6 
Canister 
Alcohol 8inx7 in 110 ct Citrus 1to 2 min = Purell 56JR17 6 
Alcohol, Quat 6 іпхбіп 160 ct Alcohol 2103 min CaviWipes Caviwipes 3VCZ5 1 
Alcohol, Quat 6 inx6 іп 65 ct Alcohol 1 to 2 min Super Sani-Cloth PD 9JAJ1 1 
Alcohol, Quat 6 inx6 іп 65 ct Alcohol 2 to 3 min Sani-Cloth Plus PD 8DLW5 1 
Alcohol, Quat біпх6 іп 160 ct Alcohol 1 to 2 min Super Sani-Cloth PD 9RYJ7 1 
Alcohol, Quat 6 inx6 іп 160 ct Alcohol 2 to 3 min Sani-Cloth Plus PD 9MCC1 1 
Alcohol, Quat 12 inx 9 in 65 ct Alcohol 2103 min CaviWipesXL Caviwipes 6TWF8 1 
Bleach 6inx5in 150 ct Bleach 2103 min = Clorox Healthcare  6VDE9 6 
Bleach 8 in x 6 іп 150ct  Fruity and Floral 2103 min — Dispatch 22D022 8 
Bleach 9inx634in 10 ct Unscented 1 min or Less — Clorox Healthcare — 1XEZ3 6 
Bleach 10 1^ in x 6 in 15 ct Bleach 3to 4 min Sani-Cloth Bleach Caviwipes 162989 1 
Hydrogen Peroxide 624 in x 5 4 in 155ct Cherry Almond 1 min or Less — Clorox 401242 6 
Hydrogen Peroxide 7inx6in 160 ct Fresh 1 to 2 min Oxivir Tb Diversey 5KRJ1 12 
Hydrogen Peroxide 7 inx 6 in 160 ct Fresh 1 min or Less Oxivir 1 Diversey 53JX16 — 12 
Hydrogen Peroxide 8inx/7 in 60 ct Fresh 1to 2 min Oxivir Tb Diversey 11Y625 1 
Quai 7 ¥inx5 іп 200 ct Solvent 3to 4 min Sani-Cloth Sani Professional 220574 6 
Qua 7 Vain x7 in зи Lemon and | 10 seconds - Lysol 220487 12 
Quat 7 Vain x7 in aoe, үү. . to seconds = Lysol 1XEH7 6 
Quat 7inx7 in 75 ct Lemon 30 seconds Everwipe Everwipe 56KE17 6 
Qua 7inx8in тос Lemongrass 1 min = сетіп — 220558 6 
Quai 8inx7in 35 ct Lemon 3 to 4 min = Clorox 1AU17 12 
Quat 8inx7 in 35 ct Fresh 3to 4 min — Clorox 1AU?1 12 
Quai 8inx7 in 35 ct Citrus Fresh 3to 4 min — Clorox 49DM81 5 
Quat 8inx/ in 15 ct Lemon 3to 4 min = Clorox 220014 6 
Quai 8 inx7 in 75 ct Fresh 3 to 4 min — Clorox 22D015 6 
Qua 12inx7 in 40 ct Lemon 10 min Clean'Ems Spirit II Zep 56LK23 12 
Bucket 
Bleach 12 in x 12 in 110 ct Bleach 2 to 3 min — Clorox Healthcare 4ХКВ7 2 
Hydrogen Peroxide 12 in x 11 in 160ct Cherry Almond 1 min Oxivir Tb Diversey 32GR52 4 
Hydrogen Peroxide — 12 in x 11 in 185ct Cherry Almond 1 min or Less — Clorox 401245 2 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


CLEANING & JANITORIAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Food-Processing Industry Sanitizing Wipes & Sanitizers 


Find more information on Surface Disinfectants and Sanitizers on page 1502. 
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Food-Processing Industry Sanitizing Wipes 


Ready-to-use sanitizing wipes contain antimicrobial chemicals to help stop the spread of bacteria, fungi, and viruses. 
Presaturated wipes offer a convenient and efficient alternative to using multiple items, such as rags, buckets, and spray 
bottles. These wipes are typically used to lower the risk of cross-contamination on surfaces in restaurants, food service, 
and food and beverage manufacturing. 


60YRO1 


; 5 
Container NSF Item Pkg. \ 
nema Chemical Ѕһееї Size Size — Fragrance — Wet Contact Time Rating — Product Series Brand No. Qty. 
ox 
E Qual 16inx13%in  50ct Unscented 1 min or Less Not Rated — Atlantic Mills 30GE92 1 
ag 
Qua 8 in x 6 in 500 ct Fresh 1to2 min Not Rated Ғоой-бегуісе 2XL 53PM98 2 
Soft Pack 
Hydrogen Peroxide 7 %inx4%in 10ct Light, Fresh 6 min Not Rated Scott 24 Hour Scott 60YP99 50 
ала uai 9 inx8 in 72 ct Unscented 1 min D2 Table Turners бапі Professional 61CU35 12 403T86 
anister 
Alcohol, Quat 10іпх7 “іі X 90ct Unscented 10 seconds to 1 min D2 Alpet D2 Best Sanitizers, Inc. 36P196 6 
Alcohol Quat 9 іпх7 Ain 160 ct Unscented _ D2 Alpet D2 Best Sanitizers, Inc. 36P197 6 
-Hydrogen f Peroxide 77&inx634in — 75 ct Light, Fresh 6 min Not Rated Scott 24 Hour Scott 60YRO1 6 
9 inx7 іп 95ct Unscented |  NotRated ^ Sani-Wipe Sani Professional 403185 6 
Qual Біпх7 іп 17504 Unscented 1102 min Not Rated Sani- Wipe Sani Professional 403786 6 
Quai 12%inxitin 100ct Fresh Not Rated — Food-Service 2XL 53PM99 6 


Ge») 36P186 492650 22D010 22C522 450264 32GR55 54ZP31 


Food-Processing Industry Sanitizers 

= All are EPA registered 

Sanitizers are antimicrobial chemicals that significantly reduce the amount of germs (up to 99.999%, including 
fast-spreadng cold and flu viruses) on a surface, but may not completely destroy or eliminate all bacteria or viruses. 
Surfaces require precleaning with soap or detergents before sanitizing for optimum results. These sanitizers are 
commonly used in restaurants, food service, and food and beverage manufacturing. 


Read 
Container to Use/ voc NSF Item Pkg. 
Primary Chemical Size Concentrated Cleaner Form Fragrance — Content — Rating — Product Series Brand No. Qty. 
“Trigger Spray Bottle 
Icohol 402 Ready to Use Liquid Alcohol 15396 D2 Alpet D2 Best Sanitizers, Inc. 36Р192 48 
Alcohol 1qt Ready to Use Liquid Alcohol 153% D2 Alpet D2 Best Sanitizers, Inc. 36Р191 4 
Alcohol 141 Ready to Use Liquid Alcohol 15396 D2 Alpet D2 Best Sanitizers, Inc. 36Р186 12 
Alcohol 32 02 Ready to Use ^ Liquid Alcohol 32% D2 = Purell 492650 6 
None 32 02 Ready to Use X Liquid Unscented — D2 Clorox Clorox 22D010 12 
“Jug 36P185 
Alcohol 128 оо Ready to Use Liquid Alcohol 32% D2 = Purell 492654 4 
Bleach 1 gal Concentrated ^ Liquid Chlorine 0% Q4 Dibac Diversey 32GR45 4 
None 1 gal Ready to Use Liquid odine 0% Not Rated Dusan Diversey 32GR49 4 
Quat 1gal Concentrated ^ Liquid Unscented 0% D2 == Lysol 220522 4 
Quat 1 gal Concentrated Liquid Lemongrass 0% Not Rated Apriza Zep 450264 4 
Quat 1 gal Concentrated Liquid Unscented 1% Not Rated аны Zep 451D56 4 
Hydro en Peroxide, Quat 2L Concentrated Liquid Pleasant 0% Not Rated Apriza 2 Zep 54ZP52 4 
acke 
Bucket None 0.125 оо  Concentrated ^ Powder Chlorine 0% 02 Sani-Sure Diversey 32GR55 100 
шеке 
Alcohol 50а Ready to Use Liquid Alcohol 153% D2 AlpetD2 Best Sanitizers, Inc. 198С79 1 
Bleach 5 gal Concentrated ^ Liquid Chlorine 0% NotRated Divosan Diversey 326R23 1 
None 401b Concentrated Powder Chlorine 0% NotRated CHLOR 2 Ze 547Р31 1 
Quat 5 gal Concentrated ^ Liquid Lemongrass 0% Not Rated Apriza Zep 450765 1 
‘Bucket with Spigot 
m Alcohol 5 gal Ready to Use ^ Liquid Alcohol 153% D2 Alpet 02 Веѕї Sanitizers, Inc. 36Р185 1 
ote 
1 None 330 gal Веаду to Use Liquid Unscented — Not Rated — Diversey 32GR20 1 
гит 
Alcohol 50gal Ready to Use Liquid Alcohol 153% D2 Аіреі 02 Best Sanitizers, Inc. 36Р184 1 
Alcohol 50 gal Ready to Use Liquid Citrus 0% D2 = Purell 542V32 1 
Quat 55 gal Concentrated Liquid Mild 2% Not Rated FS AMINE Z Zep 54ZP37 1 32GR20 
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CLEANING & JANITORIAL Scan. Order. Done. 
Degreasers Details on page А1. 


Find more Degreasers on pages 2447 and 2448 in the Lubrication section. 


Degreaser Information 
BASE FORMULA DEFINITIONS 
Water-Based Solvent-Based Natural Solvent-Based 
These degreasers use water as their primary solvent, | Chemical-based degreasers use chemicals Natural degreasers use organic sources for their base 
plus detergents, emulsifiers, cleaning agents, surfac- ^ to remove petroleum, grease, dirt, and including citrus, soybean oil, coconut oil, and ethyl 
tants, and other compounds, to dissolve soil or make — fatty oils. lactate (renewable carbohydrates). Scents are lighter 
contaminants more dissolvent in water. and fresher than solvent-based cleaners. 


уш а» %2 9 ; 
General Purpose Water-Based Degreasers 


General purpose degreasers use water as the primary solvent to break down and lift off deposits of grease, oils, and dirt. 
They are biodegradable and commonly used to clean parts, machinery, and electrical components. Cleaner form is liquid for 
all degreasers, except 44F776 is a foam-dispensing gun cleaner that includes a spray adapter. 


Container Ready to Use/ А voc . Нет Pkg. 
44F776 22C619 "m i a Properties Content Fragrance Product Series Brand No. Qty. 
20 oz Ready to Use Biodegradable, Butyl Free, Plastic Safe 10% Characteristic Pur Fill Todol 44F776 1 
Trigger Spray Bottle 
24 oz oncentrated Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Sassafras Simple Green Simple Green 220608 1 
2402 Concentrated Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Lemon Simple Green Simple Green 220618 1 
32027 Concentrated Nonflammable, Plastic Safe 1% Characteristic Citrus Cleaner CA Zep 54ZP09 12 
320z Ready to Use Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 1% Citrus Grez-Off Spray Nine 36P452 12 
1 a Ready to Use Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Unscented Tough Guy Tough Guy 49NW14 1 
Bottle 
J 1 qt Ready to Use Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 0% Floral Tough Guy Tough Guy 36ХХ40 1 
u 
ET Ready to Use Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 196 Citrus Grez-Off Spray Nine 36Р453 4 
1 ga Concentrated Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 3% Sassafras Tough Guy Tough Guy 49NW13 1 
1 gal Concentrated Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 5% Citrus Tough Gu Tough Guy 49NW12 1 
1 gal Concentrated Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 1096 ^ Solvent-Like Zepride- ep 547091 4 
54ZP09 36P452 1да Concentrated — Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Sassafras Simple Green Simple Green 220604 1 
1 ga Concentrated Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Lemon Simple Green Simple Green 220620 1 
1 gal Concentrated = = Unscented = Starpower  4YE57 4 
Es Concentrated Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Sassafras Simple Green Simple Green 220610 1 
ucket 
5 gal Ready to Use Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 1% Citrus Grez-Off Spray Nine 36Р454 1 
5 gal Concentrated _ Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Sassafras Simple Green Simple бгееп 2206611 1 
5 gal Concentrated Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 20% Mild orado Zep 43NT25 1 
5 gal Concentrated Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 5% Citrus Tough Guy Tough Guy 49NW15 1 
п 5 gal Concentrated Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 3% Sassafras Tough Guy Tough Guy 49NW16 1 
rum 
55gal Веайу їо Use Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 1% Citrus Grez-Off Spray Nine 36Р455 1 
55gal Concentrated Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 5% Citrus Tough Guy Tough Guy 49ММ17 1 
= 55gal Concentrated Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 3% Sassafras Tough Guy Tough Guy 49NW18 1 
zm 55gal Concentrated Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Sassafras Simple Green Simple Green 22612 1 
— 55gal Concentrated — — Unscented — Starpower 4ҮЕ56 1 
и Palletized Tank 
49NW14 22C609 275 gal Concentrated — Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Sassafras Simple Green Simple Green 220613 1 


LE dec Mini 


Strong-Acting Solvent-Based 
Degreasers 


Strong-acting industrial degreasers are more effective than 
general-purpose degreasers at cutting through the toughest petro- 
leum greases and fatty oils. Solvent-based degreasers use natural 
(citrus, soy, or pine oil) or chemical-based solvents to break down 
and dissolve grease, oils, ink, grime, and adhesives. Degreasers 


1CHO9 451D91 clean and remove contaminants from tools, parts, and machinery. 
Container Container Ready to Use/ Cleaner voc Item Pkg. 
Type Size Concentrated Form Properties Content Product Series Brand No. Qty. 
Solvent Based (Chemical-Based) 
Aerosol Spray Can 20 oz Ready to Use Liquid — 98% Aerosolve ЇЇ Zep 450730 12 
Trigger Spray Bottle 32 02 Ready to Use Liquid Nonflammable, Plastic Safe 1% = Formula 409 1CH09 12 
Bottle 32 02 Ready to Use Liquid Biodegradable 4% Krud Kutter Krud Kutter 36P497 1 
Jug 1 gal Concentrated Liquid Nonflammable, Plastic Safe 2% Hurricane Force Diversey 22WL3 1 
Jug 128 oz Ready to Use Liquid Nonflammable, Plastic Safe 196 — Formula 409 5JC09 4 
Jug 128 oz Ready to Use Liquid Nonflammable, Plastic Safe 1% = Clorox 38P101 4 
Non Aerosol Can 1 gal Ready to Use Liquid Plastic Safe 100% I.D. Red Zep 451647 4 
Drum 55 gal Concentrated Liquid Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 2% Hurricane Force Diversey 22WL5 1 
Drum 55 gal Ready to Use Liquid Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 3% Strata Diversey 5NTZ9 1 
Drum 55 gal Ready to Use Liquid Tough Guy 096 Tough Guy Tough Guy 18E925 1 
Drum 55 gal Ready to Use Liquid Nonflammable, Plastic Safe 0% Lemon Clear Degreaser Zep 43NR71 1 
Citrus-Based Solvent 
Aerosol Spray Can 15 02 Ready to Use Gel — 90% Orange Gel Zep 45101 12 
Aerosol Spray Can 20 oz Ready to Use Liquid Butyl Free, Plastic Safe 10% Natural Force ITW Dymon 6UAYO 1 
Aerosol Spray Can 20 0z Ready to Use Liquid Butyl Free, Plastic Safe 10% Pough Guy Tough Guy 6PEC6 1 
Trigger Spray Bottle 32 oz Ready to Use Liquid Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 1% Earth Soap Spray Nine 36P465 6 
Jug 1 gal Ready to Use Liquid Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 196 Earth Soap Spray Nine 36P466 4 
Jug 1 gal Concentrated Liquid — 90% Big Orange ep 450269 4 
Drum 55 gal Ready to Use Liquid Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 196 Earth Soap Spray Nine 36P467 1 
Drum 55 gal Concentrated Liquid — 90% Big Orange ep 450270 1 
Drum 40 Ib Concentrated Powder Nonflammable, Plastic Safe 196 Zeco 40 Zep 451F39 1 
Soy-Based Solvent 
Aerosol Spray Can 14 02 Ready to Use Liquid Nonflammable, Plastic Safe 17% Soy Response Zep 4510041 12 
Bottle 32 oz Ready to Use Liquid Nonflammable, Plastic Safe 3% Soy Response Zep 547N98 12 
1506 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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CLEANING & JANITORIAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Degreasers 


Find more Degreasers on pages 2447 and 2448 in the Lubrication section. 


Degreasers for Food Processing Information 


National Sanitation Foundation (NSF) NSF RATINGS, CATEGORIES, AND INTENDED USE B1: Laundry (Food Contact) - Products for Fabrics 
International manages a voluntary registration A1: Cleaning Products - General Cleaners that May Come into Contact with Food Products 
program for nonfood compounds and proprietary A2: Cleaning Products - Soak Tank, Steam/ C1: Nonprocessing Area - General Products 
substances that provides specific ratings to help ^ Mechanical Cleaners КІ: Solvent Cleaners - Cleaning/Degreasing 


Food Processing operations understand where 


: i = Solvents for Use in Nonprocessing Areas 
certain products should and should not be used. А4: Cleaning Products - Floor and Wall Cleaners p 9 


A8: Cleaning Products - Degreasers/Carbon Removers К2: Solvent Cleaners - Cleaning/Degreasing 
Solvents for Electronic Instruments 


449W12 6РЕС6 33X332 40LRO1 46E781 54ZP03 10K004 


Food-Processing Industry Degreasers GP) $ D — ЧӨ о m? 


Degreasers are NSF Certified. They break down and remove grease, oils, and dirt without harmful contamination or hazardous 
disposal. These solutions clean cooking surfaces, machinery, drain lines, and grease pits in restaurants, food service, and food 
and beverage manufacturing sites. Cleaner form is liquid for all degreasers, except 2CXU9 is powder packets. 


Container Container Ready to Use/ NSF voc ltem Pkg. 
Type Size Concentrated Rating Properties Content — Product Series Brand No. Qty. 
Citrus-Based Solvent 
Aerosol Spray Can 1502 Ready to Use Al = 95% Big Orange Zep 449W12 12 
Aerosol Spray Can 15 02 Concentrated A1 = 46% Big Orange-E Zep 449V19 12 
Aerosol Spray Can 2002 Ready to Use C1 Butyl Free, Plastic Safe 10% ough Guy Tough Guy 6PEC6 1 
Bottle 1at Concentrated Al = 90% Big Orange Zep 449V16 12 
Non Aerosol Can 1 gal Concentrated А1 — 39% Big Orange-E Zep 449W15 4 
Coconut Oil Based Solvent 
Jug 1 gal Ready to Use A1, A8 Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Suma Break-Up Diversey 33X332 4 
Ethyl Lactate and Soy Based 
Aerosol Spray Can 2002 Readyto Use Кі — 8% Super-Soy CRC 4YPJ8 1 
Solvent Based (Chemical-Based) 
Aerosol Spray Can 13 02 Ready to Use A1 Plastic Safe 100% ZEP ID Red Zep 449V63 12 
Aerosol Spray Can 15 02 Ready to Use Кї Plastic Safe 10% Specialist WD-40 Specialist — 40LR01 1 
Aerosol Spray Can 1302 Concentrated Ai — 9% ZEP 75 Zep 449W10 12 
Trigger Spray Bottle — 32 0z Concentrated C1 Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 196 Speedball Diversey 46E781 12 
Bottle 12802 Вваду to Use K2 Nonflammable 100% op Solv Zep 54ZP03 4 
Jug 1 gal Concentrated A4 Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 3% Strata Diversey 5NTZ8 1 
Bag 2.5gal Ввайу to Use А1 Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Suma Diversey 32GP48 1 
Bucket 5 gal Ready to Use A1 Plastic Safe 100% .D. Red Zep 449V61 1 
Bucket 36 сі Concentrated A1 Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Easy Paks Diversey 2CXU9 2 
Drum 55gal ^ Readyto Use K2 Nonflammable 100% op Solv Zep 451F13 1 
Water Based 
Aerosol Spray Can 20 oz Ready to Use A1, M, A8, C1 Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 5% Crystal Simple Green — Simple Green 22NX98 1 
Trigger Spray Bottle 24 oz Concentrated А1, A2, A4, A8, B1, C1 Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% — Crystal Simple Green — Simple Green 226614 1 
Trigger Spray Bottle 3207 Concentrated А Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 0% Krud Kutter Krud Kutter 10K004 1 
Jug 1 gal Concentrated А1, A2, A4, A8, B1, C1 Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% ^ Crystal Simple Green _ Simple Green 2206158 1 
Jug 1 ga Concentrated А1 iodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 0% Krud Kutter Krud Kutter 10K005 1 
Bucket 5 gal Concentrated A1 Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 0% Krud Kutter Krud Kutter 10K006 1 
Bucket 5 gal Concentrated А1, A2, A4, A8, BT, СТ Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Crystal Simple Green — Simple Green 220616 1 
Drum 55 gal Concentrated А1, А2, A4, A8, B1, C1 Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Crystal Simple Green — Simple Green 220617 1 
Drum 55gal _ Concentrated А1 iodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 0% Krud Kutter Krud Kutter 10K007 1 
Palletized Tank 275 gal Concentrated А1, А2, A4, A8, B1, C1 — Biodegradable, Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 0% Crystal Simple Green — Simple Green 220618 1 


Av ake AVIATION (тер) 
Aviation Industry Water-Based Degreasers 


Liquid concentrated aviation degreasers remove tough grease, oils, cutting fluids, and 
built-up grime and residue on aircraft engines, machinery, and ground support equipment. 
They meet or exceed aviation safety standards including MIL-SPEC. 


Container Container voc Item 

Type Size Properties Content Product Series Brand No. 

Jug {gal _ Biodegradable, Nonflammable, 2% Extreme Simple Green Simple Green 6WB64 РУ 
Bucket 5 gal Plastic Safe 2% Extreme Simple Green Simple Green 6CMU6 = 
EN E gal ane ZEP Aviation NAV II Zep Aviation 30X063 

ucket gal А б - ер 5. 

Bucket 5 даі . Nonflammable, Plastic Safe —qy, — 7Ep Aviation Airplane Cleaner It Zep Aviation 38X856 

Drum 55 gal 0% NAV-II Zep 453D32 

Drum 55 gal__ Biodegradable, Nonflammable, 2% Extreme Simple Green Simple Green. 6CMU7 
Palletized Tank 275 gal Plastic Safe 2% Extreme Simple Green Simple Green 6CMU8 6У/В64 эвхавз 
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Electrical Contact Cleaners 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Plastic Compatibility 


Dielectric Strength Range 


Safe on All Plastics indicates safe for use on plastic housings without damage. 


Safe on Most Plastics designates safe on most plastic housings without cracking 
or damage. Testing cleaner for compatibility before use is recommended. 


Dielectric strength is the maximum voltage an insulator can withstand before break- 
ing down and allowing electric current through if contacts are energized before 
cleaner evaporates. The higher the dielectric strength level, the greater the insula- 
tion against sparks, current breakthrough, or electrical shorts. When power can't be 
disconnected, look for cleaners with the highest dielectric strengths. 


Electrical Contact Cleaners Information 


National Sanitation Foundation (NSF) International manages a 


voluntary registration program for nonfood compounds and proprietary 
substances that provides specific ratings to help food processing opera- 
tions understand where certain products should and should not be used. 


NSF RATINGS, CATEGORIES, AND INTENDED USE 


Instruments 


K1: Solvent Cleaners - Cleaning/Degreasing Solvents for Use in 
Nonprocessing Areas 


K2: Solvent Cleaners - Cleaning/Degreasing Solvents for Electronic 


P1: Solvent Cleaners - Cleaning/Degreasing Solvents for Use in 


Nonprocessing Areas (Includes lubricants, cleaners, and coatings) 


CRE 


10 Contact 


Contact Cleane! Cleaner 


90 VC 


"ttition Cleaner — 
tarnen 


2EAX1 40WY43 1D262 


CRG 


iF Contact 
“йа! 


10263 


6KHF3 


44R239 


Us Есту С Chemtronics: wa «ТЕШ 


Electrical Contact Cleaners 


» Ready to use liquid 

Contact cleaners remove dust, dirt, oil, flux 
residue, and other contaminants from sensitive 
electronics and electrical components without 
excessive scrubbing or wiping. These fast-drying 
cleaners improve conductivity by removing 
contaminants from the energized surfaces of elec- 


SPECIRLIST. 


Plastic-safe contact cleaners eliminate any 
incompatibility with plastic components or rubber 
gaskets that house or surround sensitive electron- 
ics or electrical components. These precision 
electrical contact cleaners remove dust, dirt, oil, 
and other contaminants without damaging plastic, 
rubber, or conductive surfaces. Safe for most plas- 
tics. Test for compatibility before use. 


3VG76 


5JC04 3XKC3 


С Сһетігопісѕ` 39 ТЕЄНЅРРАҮ 
Aerosol Dusters 


» Aerosol can 

» Ready to use liquid 

These compressed air cans shoot a powerful stream 
of air to remove surface contaminants including dust, 
dirt, and debris from sensitive equipment including 
computer keyboards, test instruments, circuit boards, 
and machinery. Air is nonabrasive and evaporates 
quickly without leaving any residue. 


tronic components, devices, and equipment. Container Item 
Container Container Dielectric VOC NSF Item Size Recommended For Brand үй 
туре Size Flammability Strength Content Rating Product Series Brand No. AW Equipment, Contacts, Lab 
Contact Cleaners ion. Medical Devi 
Greater Than 30 kV Dielectric Strength Range 10 02 Viae Equipment Piga Devices, Chemtronics 5JC04 
Aerosol Spray Can 12 oz Nonflammable — 47.5 kV 647% K2 REVO 66 LPS 2HYX5 Circuit Boards, TV and VCR Internals 
Aerosol Spray Can 13 oz Nonflammable — 30.8kV 30.9 % K2 2000 VC CRC 2EAX1 10 oz Electronics, Office Equipment Techspray 3XKC3 
Aeroso Spray Сап 16 02 Nonflammable 36kV — 97.2495 K2 EL2001 Sprayon EKpTS 15 07 Electronics. Office Equipment Techspray 3ХКС4 
Aerosol Spray бап 1802 Nonflammable 39 kV 42.4 % K2 Lectra Force R 45FG57 
Aerosol Spray Can 1902 Nonflammable 37.5 kV 0% А K2 No Series CRC 4YPJ5 
Aerosol Spray Can 1902 Nonflammable 39kV 817%  NotRated Cable Clean CRC 4YPJ4 
Less Than 30 kV Dielectric Strength Range 
AerosolSprayCan 12 02 Nonflammable — 11.5 kV 595%  NotRated  Electra-X 2.0 LPS 40WY44 
Aerosol Spray Can 12 02 Nonflammable — 11.5 kV 595% K2 NoFlash 2.0 LPS 40WY43 жи. 
Aerosol Spray Can 1602 Nonflammable 15 kV 42% Мої Rated Electro-Wash Chemtronics — 24JY91 
Aerosol Spray Can 1802 Nonflammable 15 kV 94 % K2 EL2846 Sprayon 1МЕТ9 з 
Aerosol Spray бап — 18 oz Nonflammable — 26.8kV 96% K2 Cable Clean CRC 1НВК2 , CRI 
Plastic Safe Contact Cleaners—Safe on All Plastics Freeze Sprit] 
Greater Than 30 kV Dielectric Strength Range e 
Aerosol Spray Can Т1 02 Flammable 39.5 КИ 75% P1 QD CRC 1D262 
Bucket 5 gal Flammable 30.5kV 749% K2 QD CRC 5YK64 
Drum 55 gal Flammable 305kV 749% K2 QD CRC ЗАРМ4 
Trigger Spray Сап 14 oz Flammable  30.5Ю/ 749% K2 QD CRC 6RA76 CRG 
Less Than 30 kV Dielectric Strength Range 
Aerosol Spray Can 1007 Flammable 12.5 kV 2% K2 EL2206 Sprayon 39H843 
Aerosol Spray Can 1402 Nonflammable 22у 45%  NotRated Electro LPS 20Y602 3 TEGHSPRAY 4ҮРК4 
Aerosol Spray бап 14 02 Nonflammable 27.6 kV 0% K2 No Series Сас 10266 
Trigger Spray бап 1002 Nonflammable 27.6 kV 0% K2 R 2YE16 22HU70 
Plastic Safe Contact Cleaners—Safe on Most Plastics 
Greater Than 30 kV Dielectric Strength Range Freeze Sprays 
F 9 Я ; 
Wesen e — a, NIV NIS Ыр — И. | = Safe onal plastics Tigger spray can 
Aerosol Spray Can 13 oz Flammable  30.8kV 575% K2 2000 CRC 1211317 | = Nontlammable » Ready to use liqui 
Aerosol Spray Can 1602 Flammable 30.8 КИ 575% K2 NT CRC 3FB96 = 0% VOC content 
Less Than 30 kV Dielectric Strength Range T" : 
Aerosol Spray Can 10 oz Flammable 350V — 71.85 % K2 No Series CRC 10261 | Sprays are aerosol coolants that emit icy cold air to 
ioe үп 12 ат UU qui 12 quU Spe MAG | үшінің dlspate est and con cul Freezing 
B 8% в + Р 
Aerosol Spray Can 1102 Flammable 25 WV — 45% K2 Specialist — WD-40 Spec 44R239 components helps locate thermal intermittent failures 
Aerosol Spray бап ТТ  Hammabie — Not Rated 962% КО Micro*X tps aisses | and shorts in computers, electronics, data processing 
Aerosol Spray Can 11 02 Flammable Not Rated 74% K2 Micro-X NU LPS axMFi | equipment, and testing equipment. Nonabrasive freeze 
Aerosol Seay Can 120:  Nonfammable — 19-4 — 559 ——Ko — — KU sprayan — exw | 9/3У5 evaporate instantly without any residue. 
E б 
Aerosol Spray Can 12 07 Flammable B3kV 749% К, К Мо Series CRC 1HBK5 Container Item 
Aerosol Spray Can — 16 oz Flammable Not Rated 962% K2 СЕС Free Electro LPS 26687 Size Brand No. 
Aerosol Spray бап 2002 Flammable kV 75% Мої Rated Sprayway 450005 10 02 CRC 4YPK4 
Aerosol Spray Can 20 oz Flammable Not Rated 100% Мої Rated  Electro-Wash Chemtronics 1UYD7 10 oz Techspray 22HU69 
Trigger Spray бап 1402 Nonflammable Not Rated 75% K2 EL2302 Sprayon 4GUP4 15 02 Techspray 22HU70 
1508 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) All Purpose Cleaners 
All-Purpose Cleaners for Food Processing Information 
National Sanitation Foundation (NSF) International NSF RATINGS, CATEGORIES, AND INTENDED USE 
manages a voluntary registration program for nonfood A1: Cleaning Products - General Cleaners А4: Cleaning Products - Floor and Wall Cleaners 


compounds and proprietary substances that provides specific 
ratings to help Food Processing operations understand where 
certain products should and should not be used. 


General-Purpose Cleaners еб 
0 ДЕ 
These cleaners remove dirt, grime, and stains from a broad range of surfaces іп Се?) # у : PASTY. ШІ). £2; To 


residential, commercial, and industrial spaces. The acidic nature of nontoxic vinegar 


in 45TW63 is so powerful it also disinfects, deodorizes, and degreases surfaces. cin ae Fabuloso и а 3M Р € 


A3: Cleaning Products - Acid Cleaners €1: Nonprocessing Area - General Products 


Container Container Ready to Use/ Cleaner ltem Pkg. 
Type Size Concentrated Form Fragrance Brand No. Qty. 
Vinegar 
Jug 1 gal Ready to Use — Liquid Fresh Tough Guy 45TW63 4 
All Purpose Cleaner 
Aerosol Spray Can 1802 Ввайу to Use Ғоат Citrus Zep 449V08 12 
Aerosol Spray бап 1902 Ready to Use ^ Foam Ammonia Sprayon 6KHF8 1 
Aerosol Spray Can 1907 Ready їо Оѕе Liquid Orange listy 220644 12 
Trigger Spray Bottle — 1 qt Ready to Use Liquid Citrus 43МТ41 12 
Trigger Spray Bottle 1602 Ready їо Use Liquid Citrus Pi ge 20J180 6 
Trigger Spray Bottle 32 oz Readyto Use Liquid Fresh Comet AXKT4 8 
Trigger Spray Bottle 3202 Readyto Use Liquid Lemon Breeze Lysol 220503 12 
Trigger Spray Bottle 3202 Readyto Use Liquid Drange Ecos Pro 4TKCA 1 
Trigger Spray Bottle 3202 Ready to Use Liquid Slight Chlorine Lysol 220505 12 
Bottle 28 oz Ready to Use Liquid Citrus Mr. Clean 499137 9 
Bottle 144027  ReadytoUse Liquid Lavender Pine-Sol 220028 3 
Bottle 144 0z  ReadytoUse Liquid Lemon Pine-Sol 22D032 3 
Bottle 14407 Ready їо Use Liquid Orange Pine-Sol 22D031 3 
Jug {gal  ReadytoUse Liquid Citrus Floral | Tough Guy 49ММ/19 1 22c503 
Jug 1 gal Readyto Use Liquid Lavender Tough Guy — 36XX37 1 
Jug 1 gal Ready to Use Liquid ^ Unscented Mr. Clean 33NT80 4 
Jug 1 gal Concentrated — Liquid Lavender Fabuloso 55EYO7 4 
Jug 1 gal Concentrated — Liquid Pine Lysol 226502 4 
Jug 1 gal Concentrated Liquid Unscented ^ Simple Green 2GVN6 2 
Box 2707 Ready to Use Powder Unscented Ѕріс Апа Span 33NT85 12 
Cleaner and Degreaser 
Jug 1 gal Concentrated — Liquid Lavender Fabuloso 2NDR8 4 
Jug 1 gal Concentrated — Liquid ^ Ocean Cool Fabuloso 2NDR9 4 
Jug 5 gal Ready to Use — Liquid ^ Unscented 3M 3U124 1 
Cleaner with Bleach 
Bottle 300z Ready to Use Liquid ^ Unscented Clorox 38P098 8 
Kitchen Cleaner 
Trigger Spray Bottle 3202 Веаду їо Use Liquid Fresh Fantastik 46E808 8 
Non-Conductive Surface Cleaner 
Aerosol Spray Can 1802 Ready їо Use Liquid Alcohol Zep 43NR99 12 22D032 
А = ум 
Cleaning Wet Wipes US 24. ess: | ) 


The cleaning agent in these ready-to-use wet wipes removes stains, dirt, grease, and other йай, p 20Y606 


Wipes offer a convenient alternative to using multiple items, such as rags, buckets, and spray bottles. 


Container Container Primary Item 
Description Type Size Sheet Size Chemical Fragrance Brand No. 
Cahle Gel Solvent Wipes 
Solvent and Degreaser Wipes — Packet 1ct 11 inx 8 in None Orange LPS 20Y606 
Cleaning Wipes 
Cleaning Wipes 1,200 ct 12 % inx 11 in Quat Unscented 2XL 60JU02 2 | 20J181 
Multi-Purpose Cleaning Wipes soft! аск 25 ct 10 in x7 in None Fresh Pledge 20J181 12 
All Purpose Cleaning Wipes Canister 75 ct 12 in x 10 in None Unscented Simple Green 220621 1 
Gym Wipes 
Gym Wipes Bag 700 ct 12^ in x 11 in Quat Unscented 2XL 60JT99 4 
Lead Safe Cleaning Wipes 
Lead Safe Wipes Canister 90 ct 12 in x 8 in None Citrus, Floral — 4YRK3 1 
Shop Wipes 
Shop Wipes Canister 70 ct 12 inx 11 in Quat Unscented 2XL 60JU04 6 60JT99 
Food-P ing Industry CI C dE 7v 
ood-Processing industry Gieaners ne 
Food-industry cleaners Container Container К NSF Ready to Use/ Item [^4 
; ; Туре ize leaner Form  Rating^ pH Value Concentrated Brand No. ty. 
target dirt and grime All Purpose Cleaner 
in food-processing and Aerosol Spray бап 1902 Foam C1 Alkaline Ready to Use Sprayon 6KHF8 1 
non-processing areas. чур шке! 90ct  PowderPacket | C1 Alkaline Concentrated Diversey 1СЕ07 2 M 
These cleaners are NSF Jug 1 gal Liquid Not Rated Alkaline Concentrated Best Sanitizers, Inc. 48FY24 4 54 
Certified А Cleaner and Degreaser < 
ertitied, ensuring а Jug 1 gal Foam А1,А4 Neutral Concentrated Best Sanitizers, Inc. 48FY14 4 e 
safe, sanitary environ- Bucket 5 gal Foam Ai,A4 Neutral Concentrated Best Sanitizers, Inc. 48FY15 1 
; High- Foaming Ehlorinated Cleaner 
ment for producing Jug 1 gal Foam Not Rated Alkaline Concentrated Best Sanitizers, Inc. 48FY22 4 6KHF8 48FY22 
food products. Bucket 5 gal Foam Not Rated Alkaline Concentrated Best Sanitizers, Inc. 48FY23 1 
High-Foaming Cleaner 
Bucket 5 gal Foam A3 Acidic Concentrated Best Sanitizers, Inc. 48FY19 1 
* Not Rated cleaners include a Letter of Guarantee to support they are guaranteed safe for food environments. 
H A | h E Kimbery Cri 
Cleanroom Wet Wipes ШЕ KIMTECH diii 
Low-lint, unscented, Container Container 5 А А Item m 
; Туре ize heet Size td. Formula Brand No. ty. 4 
presaturated wet wipes Soft Pack 1009 Опхбп_ 150 Cass Berkshire 460098 | fatPax 
clean delicate equip- oft Pac ct in x 9 in ass4- PANT erkshire ж 2" aa 
iw q ic Soft Раск 40-ct_11inx9in 150 Class 4 30% Deionized Water, 70% Isopropyl Alcohol -Kimtech 2VHW6 10 : 
ment, wipe up 5р5, Soft Pack  50ct  11inx9in ISO Class 5 - 8 Berkshire 460102 1 hist 
and control contami- Soft Pack  75ct 9іпх9іп 5 Coss 5-8 70% Іра/30% Di Water Berkshire 3LDK4 1 2VHW6 TAE 
А р oftPack — 75ct  Sinx89in Т lass 5-8 lant Berkshire 46D096 1 
nants in laboratories “Canister 1000: 9inx6in 150 Class5 27% 'SoPropyl Alcohol, 91% Deionized Water Berkshire 45D099 1 
and cleanrooms. Canister — 100ct Qinx6in ISOClass5 30% Deionized Water, 70% Isopropyl Alcohol Berkshire 460097 1 46D097 
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CLEANING & JANITORIAL Scan. Order. Done. 
Bathroom Cleaners Details on page A1. 


55ED93 2LEF5 49RM14 10A369 20K970 
Container Container Ready to Use/ Product Item Pkg. 
Type Size Concentrated Cleaner Form Fragrance Series Brand No. Qty. 
Automatic Toilet Bowl Cleaner 
Bottle 902 Ready to Use Liquid Unscented — Tough Guy — 3EEF2 12 
Disposable Toilet Wand Starter Kit 
Box 1 Ib Ready to Use ^ Sponge Head Unscented Clorox Clorox 38P097 6 
Toilet Bowl Cleaner 
Bottle 24 oz Ready to Use Liquid Fresh Scent — Clorox Clorox 1AU29 12 
Bottle 24 oz Ready to Use Liquid Unscented Clorox Clorox 20K968 12 
Bottle 24 02 Ready to Use Liquid Wintergreen — Lysol 55ED93 9 
Bottle 32 02 Ready to Use Liquid Floral Tough Guy Tough Guy 21ЕЕ5 1 
Bottle 32 02 Ready to Use Liquid Mint Tough Guy Tough Guy — 2LEF7 1 
Bottle 32 02 Ready to Use Liquid Unscented Tough Guy ToughGuy 2LEF8 1 
Bottle 32 02 Ready to Use Liquid Wintergreen — Lysol 49RM14 12 
Т il t & U H І Cl Bottle 32 02 Ready to Use Liquid Floral Crew Diversey — 10A369 1 
Ol e rina eaners Jug 32 02 Ready to Use Liquid Mint Crew Diversey 11Y670 1 
Box 2 ct Ready to Use Table! Unscented Clorox Clorox 20K970 6 
Cleaners keep bathrooms clean and odor free. They break Bucket 90 ct Ready to Use Powder Packet Lavender Crew Diversey 3U568 2 
down stains, urine, rust, limescale, and mineral deposits to Toilet Bowl and Urinal Cleaner 
keep the water in toilet bowls and urinals clear. They also Bottle m Ready to Use Liquid Acidic Bolex Misty 20H873 12 
disinfect and deodorize surfaces to eliminate odors and "m — d Liquid Mini — Secure Мву — 20H874 — 12 
prevent bacteria growth. Cleaners with thickeners cling to Bottle іш Ready to Use Liquid Bubblegum — Tough Guy 36MG05 1 
surfaces as they break up and penetrate soils. Bucket 6 gal Ready to Use Liquid Unscented = Tough Guy — 18E928 1 


et» 


Urine Removers 


Ready-to-use liquid urine 
removers eliminate urine 
odors and break down urine 
stains on most hard and soft 
" - surfaces including grout, 
20K983 22WJ7 20K969 2LEF6 436P88 walls, carpets, upholstery, 
mattresses, and flooring. 
Unscented removers also 


7 of. clean up bodily fluids includ- 48RF66 
(00 pe green e» que [ши] ing feces, blood, and vomit. 
works Container Container Item Pkg. 
н Type Size No. Qty. 
(“ж Trigger Spray Bottl 32 192D70 9 
Bb mm {Ду Өте ems jy Uu mm mE EE 
9 Jug 1 gal 197071 4 


Multisurface Bathroom Cleaners e» 


Cleaners clean a wide range of bathroom fixtures and surfaces, removing soap scum, soil, and grime, plus 
deodorize and disinfect surfaces. They also clean bathroom sinks, tubs, showers, and tile, eliminating the H 
need for multiple bathroom cleaners in healthcare facilities, schools, locker rooms, and hotels. Toilet Tank Cleaner 


Reduce the buildup of damag- - 
Container Container Ready to Use/ Cleaner Item Pkg. А : arte 
Type Size Concentrated Form Fragrance Brand No. Qty. | ing deposits and stains inside ЕСТІ 
Aerosol Spray Can 19 02 Ready to Use Liquid Fresh Kaboom 20K983 8 toilet tanks with this ready-to- 
Trigger Spray Bottle 2202 Ready to Use Liquid ^ Cool Spring Breeze Lysol 38V849 12 TANK 
Trigger Spray Bottle 24 02 Ready to Use Liquid Unscented Green Works 2ZWJ7 12 ше powder cleaner. The strong z 
Trigger Spray Bottle 30 02 Ready to Use Liquid Unscented Clorox 20K969 9 citric acid formula removes hard тыг 
Trigger Spray Bottle 32 о2 Ready to Use Liquid Fresh Tilex 20K971 9 water deposits, calcium, and rust, =з — 
Bottle 144 Ready to Use Cream Fresh Tough Guy 2LEF6 1 А 5 А a — 
Bottle 32 02 Ready to Use Liquid Unscented Comet 436P88 10 prolonging the life of toilet compo REEL 
Bottle 36 oz Ready to Use Liquid Bleach Soft Scrub 4BU74 6 nents. Safe for all toilet tanks 
Bottle 3607 Ready to Use Liquid Lemon Soft Scrub 1XEJ1 6 in healthcare, educational, and а T 
Jug 1 gal Concentrated Liquid Herbal Ecos Pro 39N014 1 И i i int 
Jug 1 gal Concentrated Liquid Unscented Simple Green — 2GVN7 2 industrial/manufacturing facilities. 
Jug 1 gal Ready to Use Liquid Unscented Vani-Sol 20K991 4 Container Container Item 
Non-Aerosol Can 2102 Ready to Use Powder Pine Comet 3U557 24 Type Size Fragrance No. 
Canister 21 02 Ready to Use Powder Unscented Ajax 1CH06 24 Bottle 11b Lemon 49XY17 
1510 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Bathroom, Drain & Glass Cleaners 


56DY52 6XFH2 


singe icum df mnusroucum e а 
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Calcium, Lime & Rust Removers 


Removers neutralize rust stains and dissolve mineral deposits on bathroom 
sinks and toilet tanks, inside boilers and radiators, and on concrete and stucco 
surfaces without scrubbing. Safe to use on bathroom fixtures. Rust removers 
take off rust and iron stains. 


Container Container Ready to Use/ Item 
Type Size Concentrated Cleaner Form Brand No. 
Calcium and Lime Remover 
Trigger Spray 32 oz Ready to Use Liquid Simple Green 3UP43 
Jug 1 gal Ready to Use Liquid Simple Green 30Р44 
Calcium, Lime and Rust Remover 
Bucket 5 gal Concentrated Liquid CLR Pro 61LV21 
Jug 1 ga Concentrated Liquid CLR Pro 61LV30 
Concrete Etcher 
Jug 1 gal Ready to Use Liquid Rust-Oleum 6A935 
Lime Remover 
Jug 1 да Ready to Use Liquid CLR Pro 560Ү52 
Rust Inhibitor 
Bucket 5 ga Concentrated Liquid Zep 450249 
Rust Remover 
Jug 1 ga Ready to Use Liquid Goof Off 6XFH2 
Bucket 6.25 gal Ready to Use Powder Iron Out 4YJW5 
Bucket 5 ga Ready to Use Liquid Krud Kutter 36P490 
аш 


2CYE8 60MM36 


49ХҮ06 20J159 


(fij wArERLEss! RER $ [е 
sNu-Calgon 040 < > СР 


Drain Cleaners, Maintainers and Openers 


Ready-to-use, bio-enzymatic products break down organic matter in drain 
lines. They produce bacteria to actively digest and liquefy organic matter in 
drains to help prevent and eliminate clogs and odors. Regular use of bio- 
enzymatic formulas can help prevent future clogs by eliminating buildup. 
Recommended for use in commercial and institutional food service operations, 
where buildup from fats, oils, and grease is common. 

Septic Garbage 


Container Container Cleaner System Disposal ltem Pkg. 
Type Size Form afe Safe — Fragrance Brand No. Qty. 
Drain Cleaners 
Bottle 3207 Liquid No  NotRated Flora Waterless 2VRW6 1 
Jug 1 gal Liquid Yes Yes Lemon instant ower 49XY06 1 
Drain Maintainer 
Bottle 32 oz Liquid Yes Yes Floral Tough Guy 2CYE8 1 
Drain Openers 
Bottle 11b Beads Үз Мо Unscented Instant Fower gaxygq 1 
Bottle 20 oz ШЕЛДЕ Yes No Unscented Hercules 20CM18 1 
Bottle 32 02 Liquid Yes Yes Unscented Nu-Calgon 410X90 1 
Jug 3207 Gel Yes Yes Unscented Drano 204159 12 
Jug 80 oz Gel Yes Yes Unscented Drano 20J158 6 
Jug 3207 Liquid Yes Yes Unscented Drano 20J157 12 
Jug 1L Liquid Yes No Unscented (stant Fower дуу 12 
Jug 0.5 gal Liquid Yes No Unscented Santeen 32UU98 4 
Jug 1 gal Liquid Yes Yes Unscented Nu-Calgon 410X91 1 
Garbage Disposal Cleaner 5 й 
Вад 4ct Powder Yes Yes Unscented Glisten Disposer 60MM36 6 


Care 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Rejuvenate. 
Tile & Grout ео 
Cleaners 


Cleaners remove mold and mildew from discolored tile and grout to restore 
bright, clean grout lines. These liquid cleaners help prevent soap-scum buildup, 
lime deposits, and hard-water stains. Commonly used in bathrooms, locker 
rooms, spas, and other moisture-prone areas. 


54ZL78 451F09 


Container Container Ready to Use/ Нет Pkg. 
Description Type Size Concentrated Fragrance — Brand No. Qty. 
Grout Cleaner 
Grout Cleaner Bottle 320z Ready to Use Lemongrass ер 547178 12 
Tile Cleaner 
UE Me Jug 2.5gal Concentrated Pleasant Zep 450789 1 


Tile and Grout Cleaner 
Tile and Grout Trigger 


Cleaner Spray Bottle 3202 Readyto Use Unscented Rejuvenate 788N95 1 
Heavy Duty Tile. Bottle tqt ^ ReadytoUse Pleasant Zep 451Е09 12 
ШШ mm 320z  ReadytoUse Chlorine Diversey 61XK32 12 


22C497 


52CF87 


windes 


ШЁ = 
E— 1 = 
ЕЗ E 
20J199 5RVT4 36XX43 61CR98 
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Glass Cleaners % 


These cleaners remove dirt and smudges from windows, mirrors, appliances, 
and automobile windows without leaving streaks or residue. Formulas are 
available with ammonia, ammonia-free, and for acrylic products. 


Container Container Ready to Use/ Cleaner Item Pkg. 
Type Size _ Concentrated Form Fragrance Brand No. Qty. 
Glass Cleaners 
Trigger Spray Bottle 2307 Ready to Use Liquid Unscented Windex 52CF87 8 
Trigger Spray Bottle 32 oz Ready to Use Liquid Unscented Windex 60RE95 8 
Trigger Spray Bottle — 33 oz Ready to Use Liquid Unscented Gunk 54XU73 1 
Bottle 320z Ready їо Use Liquid Unscented Diversey — 56LL39 12 
Bottle 67 oz Ready to Use Liquid Unscented Windex 3208609 6 
Jug 1 gal Ready to Use Liquid Unscented Spic And Span 220407 3 
Jug 1 gal Ready to Use Liquid Unscented Windex 30560 1 
Bag 5 gal Ready to Use Liquid Unscented Windex 204199 1 
Soft Pack 35 ct. ^ Readyto Use Wipes Unscented Windex — 56GW49 12 
Ammonia-Free Glass Cleaners 
Aerosol Can 180z Ready їо Use Liquid Unscented Тесһѕргау 321Е93 1 
Aerosol Can 200: Ready to Use Foam Floral Tough Guy 410264 12 
Aerosol Can 200: Ready їо Use Foam Fresh Sprayway 5Н/Т4 1 
Trigger Spray Bottle — 1 qt Ready to Use Liquid Lavender Tough Guy 36XX43 1 
Trigger Spray Bottle — 1 qt Ready to Use Liquid Unscented Tough Guy 49NW23 1 
Trigger Spray Bottle 3202 Веаду to Use Liquid Lavender Есоѕ Pro _ 4TKD9 1 
Trigger Spray Bottle 3202 Веаду to Use Liquid Fresh Windex ^ 60RE97 8 
Jug 1 gal Ready to Use Liquid Unscented Tough Guy 49NW20 1 
Jug {gal Concentrated Liquid Unscented Spic And Span 220498 2 
Jug 1 g Concentrated Liquid Unscented Tough Guy 49ММ/21 1 
Bottle 25L Concentrated Liquid Unscented Diversey 480М84 2 
Acrylic Barrier Cleaner 
Trigger Spray Bottle 3207 Ready to Use Паша Unscented Diversey 6160898 12 
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Odor Control 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Continuous Air Freshener 
Dispensers & Refills 


Dispensers release odor-neutralizing scents for a predetermined, uninterrupted amount of time. 
They use compatible air freshener refills. White color. 


cO) Dispenser ltem Pkg. 
Vat = Mounting ^ Refill Type Coverage Fragrance Includes Brand No. Qty. 
1); o ) Air Freshener Dispensers 
a G TCell | 
75) б Wall Cartridge 6,000 cu ft Dispenser Key Rubbermaid 14L980 1 
106732 G AA Only 
P cS /) \ Tough Guy 
~ 7 Surface, Dispenser ; 
14L980 ) 2 ) C Wall Block 1,000 cu ft Only Mounting Tape Tough Guy 10G732 1 
Air Freshener Dispensers with Refill 
11U430 Tough Guy : - А 
Wall Scented Cover 100 cu ft Mango (2) Batteries, (2) Fan Units, (2) Refill Covers Tough Guy 110430 2 
Wall Scented Cover 100 cu ft Spiced Apple (2) Batteries, (2) Fan Units, (2) Refill Covers ^ Tough Guy 110431 2 
Refill Container Refill Compatible > CHOOSE: Item Pkg. 
Type Size Life Coverage Grainger Item No. Fragrance No. Qty. 
Rubbermaid Air Freshener Refills 
TCell 
Herbal Cartridge 48mL 60 day 6,000 cu ft 141980; 141990 Citrus 14L984 6 
Choice j Е Cucumber Melon, Polar Mist, Wakening Spring, Blue 
esas Cartridge 48mL 60 бау 6,000 cuft 141980; 141990 Splash, Tropical, Mango Blossom, Pure, Ocean Breeze K3004 6 
Compatible 
Container Grainger > CHOOSE: Item Pkg. 
Refill Type Size Coverage Item No. Fragrance No. Qty. 
Tough Guy Air Freshener Refills 
Tough Guy 
Block 3 о? 1000 cu ft 106732 Herbal Choice, Mango, Spiced Apple K2983 6 
H H ш Rubbermaid 
Programmable Air Freshener Dispensers & Refills MÀ 
Release odor-neutralizing scents at > CHOOSE: пет Pkg. 
user-selected time intervals. Wall- — Refill Life Scent Release Settings Coverage Color Brand No. Qty. 
mounted dispensers operate by Аг Freshener Dispensers 
releasing a quick burst of fragrance 3000 sprays 15 min, 30 min, 7.5 min 6,000 cuft Black, White, Silver Rubbermaid K3003 1 


at adjustable intervals so the scent . Microburst 9000 


id á А 3000 sprays 14 min, 7 min 6,000 cu ft Black, White, Chrome Rubbermaid K3006 1 
isn't overwhelming. Dispensers Tough Guy - : = aes m SS 
i i j ay, ay 5 min, 30 min, 7.5 min 50 cu ite ough Guy 
use compatible air freshener refills. э aay-45 day’ 60 day, 90 day 15 min 30min 7.5 min 950 cu ft White Tough Guy 40CA24 1 
% Aerosol spray refill type. 30 day, 45 day, 60 day, 90 day 15 min, 30 min, 7.5 min — 950 cu ft White ToughGuy 40CA23 1 
Container Refill Compatible > CHOOSE: Item Pkg. 
Size Life Coverage Grainger Item No. Fragrance No. Qty. 
¢ $ Rubbermaid Air Freshener Refills 
Microburst 3000 
2.60z 168 бау 6,000 cu ft 48GE38; 48GE39; 48GE40 Linen, Mountain Peaks, Ocean Breeze, Cucumber Melon, Orchard, Country Delight, Mango K3002 12 
22XC1 10CA23 E 2 ETSI 6,000 cu ft 48GE38; 48GE39; 48GE40 Variety Pack (1 each of Citrus, Crystal Breeze, Blue Splash, Polar Mist and Wakening Spring) 48GE52 10 
icroburs: 
5.3oz  180day 6,000cuft 52JR40; 52JR41; 52JR42 Linen Fresh, Orchard Fields, Mountain Peaks, Ocean Breeze, Mango, Mandarin Orange K2990 4 
——À Container Refill Compatible > CHOOSE: Item Pkg. 
Size Life Coverage Grainger Item No. Fragrance No. Qty. 
= Tough Guy Air Freshener Refills 
— Tough Guy 
= .6 oz 30day 950 cu ft 40CA24 Linen, Citrus, Bouquet, Orchard, Cinnamon, Mango K2992 1 
SE 2.6 02 30 day 950 cu ft 40CA24 Variety Pack (1 each of Citrus, Crystal Breeze, Blue Splash, Polar Mist and Wakening Spring) 22XG8 6 
NE Tough Guy 9000 
и fough Guy 
& J 702 90 day  950cuft 22ХС1; 40CA23 Linen, Citrus, Bouquet, Orchard, Cinnamon, Mango K2993 1 
Cucumbor Linen en 90 day 950 cuft 27ХС1; 40СА23 — Variety Pack (1 each of Citrus, Crystal Breeze, Blue Splash, Polar Mist and Wakening Spring 2ZXC6 6 
Tough Guy 3000 
Melon K2992 7 02 90 дау  950cuft 27ХС1; 40CA23 Linen, Citrus, Bouquet, Orchard, Cinnamon, Mango K3001 1 
K3002 702 90 day 950сий 22ХС1; 40CA23 Variety Pack (1 each of Citrus, Crystal Breeze, Blue Splash, Polar Mist and Wakening Spring) 2ZXF9 6 
Item Pkg. 
- " A Refill Type__Refill Life Scent Release Settings Coverage Color Brand No. Qty. 
© Tm ма. m шет Dispensers 
е; га 
Aerosol Spray 3000 sprays 15 тіп, 30 min, 7.5 min 6,000 сий White Zep 43NR81 1 
H Ti Mist 
imeMi 
Metered Air Freshener Aerosol Spray Е Е day 15 min, 30 min, 7.5 min 3,000 m White imemist ШІН: М 
А H erosol Spray ay, 90 day min ,000 cu ite imemist 
ереену 20H167 Dispensers & Refills Aerosol Spray 3000sprays 15 min, 30 min, 7.5 min 6,000 cu ft White — Timemist —20H188 1 
: н Aerosol Spray 3000 sprays 15 min, 30 min, 7.5 min 6,000 cu ft Black Timemist 401763 6 
Wall mount air freshener dispensers release Aerosol Spray — 30day 15 min, 30 min, 7.5 min 6,000 cu ft Black _ Timemist 401760 6 
odor-neutralizing scents into the air at preset — Cartridge e | = ШІП UE. ашаа н Е 
i A ontainer ompatible : em g. 
intervals. Dispensers operate by releasing Refill Type Size Grainger Item No. — Fragrance No. Qty. 
a quick burst of fragrance at planned inter- Zep Air Freshener Refills 
vals so the scent isn’t overwhelming. Use Motor Mist 55 NRGI — АЗИН 15 
401260 Blue sk, C0™MPatble air freshener refills. Мегой] Saray 6507 43NR81 Linen 434865 12 
43NR64 Container Compatible > CHOOSE: Нет Pkg. 
Refill Type Size Grainger Item No. Fragrance No. Qty. 
| TimeMist Air Freshener Refills 
= TimeMist 
мй Aerosol Spray 302 20Н170; 401760 Clean & Fresh 20H205 12 
Aerosol Spray 5.307 20Н167, 20Н168 Apple, Baby Powder, Cherry, Fresh Water, Spring Flowers K2995 12 
ж» ul Aerosol Spray 6.6 0z 20Н167, 20H168, 401263 " Cirus " 20H189 12 
Aerosol Spray 6.6 ох 20Н167, 20H168, 401263 Apple, Clean & Fresh, Country Garden, Mango K2997 12 
к=. | Aerosol Spray _ 6.60z 20Н167, 20H168, 401263 Pomegranate Grapefruit, Bamboo & Green Tea, Wildwood Fig K2998 12 
Clean & Clean & Aerosol Spray 55 02 ОНТО. ОНТОН, 411253 Variety Pack (1 each of Citrus, Crystal 812625, Blue Splash, Polar Mist and Wakening Spring) 20н198 12 
erosol Spray 502 я Я erry 
Fresh Fresh Virtual Janitor 
20H205 K3000 Cartridge 9.88 oz 401273 Citrus, Clean & Fresh, Mango K3000 12 
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- DRY 
Air Fresheners ES 
4... 
Ready-to-use air fresheners counteract odors іп the air with fragrances, leaving no residue = 4 
and а cleaner, fresher scent to linger іп restrooms, locker rooms, and kitchens. = 
Container Container Air Freshener > CHOOSE: Item Pkg. — " 
Type Size Form Fragrance Brand No. Qty. 201021 Lavender and Sugar and New 
Air Fresheners Chamomile Spice Blossom 
Aerosol Spray Can 702 Liquid Fresh Scent Arm And 20L021 12 K2979 K2980 K2978 
Aerosol Spray Can 8 о2 Liquid Lavender and Chamomile, Fresh Waters Air Wick К2979 12 " 
Aerosol Spray Can 1002 Liquid Sugar and Spice, Vanilla ITWDymon К2980 12 B 
"m New Blossom, Morning Orchard, Bahama Breeze, 2 
Aerosol Spray Сап 10 02 Liquid Vanilla, Cucumber Melon, Linen, Orange Delight Tough Guy K2978 1 -— 
Aerosol Spray Can 10 oz Liquid Clean and Fresh, Mango Timemist _ K2981 12 " 
Aerosol Spray Can 13.8 oz Liquid Super Fresh Glade 30568 12 mec 
Trigger Spray Bottle 32 oz Liquid Cherry, Mulberry, Bubblegum Tough Guy —K2985 1 Kx. 
Bag 50 Tablet Cherry, Mulberry, Bubblegum Tough Guy К2982 1 
Cone 102 Solid After the Rain, Raspberry Renuzit K2984 12 H 
Drum 55 gal Liquid Cherry, Mulberry, Bubblegum Tough Guy K2986 1 d Ë | 
u Compatible А Item Pkg. d LI 
Description Grainger Item No. Color Material Brand No. Qty. Clean and Fresh 3U563 After the Rain 
Air Freshener Holder K2981 K2984 


Adjustable Cone Holder K2984 Pearl Plastic Renuzit 20L035 6 


Air í 
Container Container Freshener Ready to Use/ Пет Pkg. Э ей) 7 a 
Typ Size Form _ Concentrated Fragrance Brand No. Qty. d d T//Dymon i 


e 
Odor Eliminators 


Aerosol Spray Can 507 Liquid ^ Ready to Use Unscented Big D 4KN49 12 ° сы. 
Trigger Spray Bottle — 1 qt Liquid Ready to Use Pleasant Zep 43NR55 12 AIR 
Trigger Spray Bottle — 32 oz Liquid ^— Ready to Use Fresh ITW Dymon 214878 12 WICK. | professional Series 
Trigger Spray Bottle 3202 Liquid ^ Ready to Use Green Apple Diversey " 561137 12 
Trigger Spray Bottle 3207 Liquid ^ Ready to Use Unscented Freshwave IA 39F976 1 H H 
Е Battle 144 Liquid Ready to Use Fresh Tough Guy 2CYE6 1 Odor Eliminators 
Bottle 5 ga Liquid ^ Ready to Use Fresh ITW Dymon 204968 1 imi i ri i 
Jug Tga Liquid — Ready to Use Fresh Tough Guy 2СҮР2 1 Remove or eliminate odors in the air, in carpets, on fabrics, 
Jug ! да Lig ШІ Heady Е Use ч Fresh 7 mw, Dymon 201967 1 and hard surfaces in bathrooms, kitchens, locker rooms, 
u al Liqui eady to Use nscente i я ; 
ug 1 да Liquid Read toUse Unscented Freshwave Ik] —39r9;77 + CONfined spaces, and anywhere else odors linger. 
Jug 1 gal Liquid Concentrated — Cherry Almond Diverse 104371 1 
Jug 1 ga Liquid ^ Concentrated Clean Breeze Air Wici 20L007 4 
Jug 1 ga Liquid Concentrated Floral Tough Guy 2CYE7 1 ) 
Jug 1да Liquid Concentrated Fresh Diversey 10A370 1 , 
Jug 1 да Liquid Concentrated Fresh Breeze — Odoban Earth Choice 2TEG3 4 | 
Jug 1 ga Liquid ^ Concentrated Pleasant Zep 450735 4 \ 
Jug 64 oz Liquid Concentrated Unscented Freshwave IAQ 39F979 1 2СҮЕ6 20J967 
Box 5 gal Liquid ^ Ready to Use Unscented Freshwave IAQ 39F978 1 
Box 5 ga Liquid ^ Concentrated Unscented Freshwave IAQ S9F980 1 
Box 24 02 Solid Ready to Use Cherry Tough Guy 27ХЕ9 6 
Bucket 2 ga Gel Ready to Use Unscented Freshwave IAQ 39F972. 1 
Bucket 5 gal Gel Ready to Use Unscented Freshwave IAQ 39F973 1 
Jar 8 oz бе! Ready to Use Fresh Tough Guy 1YRP8 12 
Jar 8 о2 бе! Ready to Use Unscented Freshwave IAQ S9F969 1 
Jar {1b Gel Ready to Use Fresh Tough Guy 1YRP9 6 
Jar 16 oz Gel Ready to Use Unscented Freshwave [AQ 39Ғ970 1 
Jar 24 о2 бе! Ready to Use Unscented Freshwave IAQ 39F971 1 
Jar 416 Gel Ready to Use Fresh Tough Guy 1YRRi 4 
Drum 55 gal Liquid ^ Ready to Use Fresh ITW Dymon 20J969 1 
Bucket 32 oz ЕД Concentrated Unscented Diversey 20Х/1 2 
Jug 22 02 Liquid ^ Ready to Use Unscented Tough Guy 1YRRA 4 a 
Jug 1 gal Liquid ^ Ready to Use Unscented Tough Guy TYRR5 4 р 
Odor Eliminator and Disinfectants ы 
Trigger Spray Bottle 1at Liquid ^ Ready to Use Eucalyptus — Odoban Professional 2TEG7 12 
Jug 1 gal Liquid Concentrated Eucalyptus — Odoban Professional 2TEG6 4 
Jug 1 gal Liquid Concentrated Lavender Odoban 36P407 4 
Carpet Odor Eliminators 
Box 30 oz Powder Ready to Use Floral Arm And Hammer 201017 6 
Box 42.6 oz Powder Ready to Use Fresh Air Arm And Hammer 201018 9 
Fabric Fresheners 
Trigger Spray Bottle 3202 Liquid ^ Ready to Use Fresh Scent Febreze 2XJ03 8 
Trigger Spray Bottle 32 07 Liquid ^ Ready to Use Fresh Diversey 32GR90 12 
Ju 1 gal Liquid Concentrated Fresh Clean Febreze 46F047 3 
Fire Odor Eliminators 
Aerosol Spray Can 5 07 Liquid Ready to Use Fresh Linen Scent Odoban 36P406 12 
Compatible Item Pkg. 
Description Grainger Item No. Color Material Brand No. Qty. 
Air Freshener Holders 
Wall Mount Jar Holder 1YRP8, 1YRP9, 1YRR1 White Metal Tough Guy 1YRR2 1 
Wall Mount Jar Holder 39F969 White Plastic — Freshwave АП 20PG73 6 


Odor Eliminator Machines 


Odor machines dispense air fresheners into the air to eliminate foul smells. 
33NY31 is a portable machine that treats odors originating from hard surfaces. 
Commonly used in large, commercial spaces such as hotel rooms, dormitories, 
and hospital rooms. 33NY30 is a stationary machine used to remove odors 

in dumpster rooms, compactor rooms, and loading docks. Find compatible 
Freshwave IAQ odor-eliminating liquids in the ad above. 


33NY31 33NY30 


Dispensing Air Freshener Item 

Decription Method Form Coverage No. 
Portable Odor Machine Fan Liquid 5,000 cu ft 33NY31 
Stationary Odor Machine Fan Liquid 10,000 cu ft 33NY30 
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CLEANING & JANITORIAL Scan. Order. Done. = 
Odor Control Details on page A1. 


Odor Control Information 


NON-PARA CAKES/BLOCKS PARA CAKES/BLOCKS 

Non-para or water-activated deodorizers include enzymes that Air-activated deodorizers are unaffected by water and melt slowly. Para blocks 

break apart and dissolve with use and won't clog drains. or rim hangers contain a chemical that's restricted for use in some states. 
Urinal Screens impact 
= Non-Para 


Sit on urinal drains to eliminate unwanted odors in public and commercial restrooms. 
Urinal screens deodorize with a fresh scent and filter debris to prevent clogged drains. 


Container Product P CHOOSE: > CHOOSE: Item Pkg. 
Shape Size Series Color Fragrance Brand No. Qty. 
Hexagon 58g — Orange Mango ough Guy 36МЕ50 10 
36WES50 489M94 Hexagon 580 — Pink Spiced Apple ough Guy 36WE51 10 
Hexagon 580 Wave 3D Green Herbal Mint ough Guy 36WE52 10 
Hexagon 580 Wave 3D Green Cucumber Melon ough Guy  36WE53 10 
Round 1.44 о2 Eclipse Blue Ocean Breeze Impact 489M94 12 
Round — 1.44 oz Eclipse Red Apple Zing Impact 489M90 12 
Round 216 Slant? Green Cucumber Melon ough Guy  55FJ82 10 
Round 216 Slant7 Red Spiced Apple Tough Guy  55FJ83 10 
Round 210 Slant? " Purple C ME ough Guy  55FJ84 10 
"m ue, Orange, oastal Breeze, Sunscape Берер! 
Round 3.68 oz у Purple, Yellow ‘Mango, Lavender, Citrus Georgia-Pacific K2060 12 
ctiveAire ue, Orange, oastal Breeze, Sunscape — 
Round 36807 gy Splash Purple, Yellow Mango, Lavender, Citrus Georgia-Pacific К2059 12 
Triangular 2.27 oz — Red Cherry ough Guy 15Ғ538 12 
— Triangular 2.27 oz — Blue Bubblegum ough Guy 15Ғ530 12 
55FJ83 Triangular 2.65 oz — Red Cherry ough Guy 27ХЕ5 12 
Triangular 2.65 oz = Blue Unscented ough Guy 27ХЕ4 12 


10G737 43NR51 Ў 2ZXE7 
Urinal Screens with Cake 
Sit on the urinal drain to keep odors under control Ё 
in public and commercial restrooms. Screens filter q = 
debris to help prevent drains from clogging, and GED -— = 
the urinal cake deodorizes and freshens urinal 10A683 3 іше 
with every flush. Pkg. of 12. Toilet Rim Hangers ы 
Container Item 
к Shape Size — Color Fragrance No. Clip onto toilets to help disinfect and deodorize toilets between cleanings. 
Ma E Spice — 10A683 gu. Rim hangers keep public and workplace restrooms smelling fresh. 

Round 3.50z Вие BlueSpice — 10A684 b Container Item Pkg. 
Triangular 39302 Blue  Springtime 3ЗЕЕЕб ; біле Color Fragrance Brand No. Qty. 
Triangular 407 Pink Pink Spice _ 10A685 Non-Para : 

[1121944 4 02 Blue Blue Spice 10Ғ672 * 52g Green Herbal Mint Tough Guy ТЕЗ? 12 
ara Е E 52g range Mango Tough Guy 100737 12 
Triangular 307 White Springtime ЗЕЕЕ5 520 Pin| Spiced Apple Tough Guy 106738 12 
Triangular 402 Blue Apple 2ZXE3 2ZXE3 52g Green Cucumber Melon Tough Guy 36WE49 12 
Тпапааг 402 Pink Cherry 27ХЕ2 ч 1.75 02 Blue Green Apple Yap 43NR51 24 
—————————\|а 
1.80z Green Evergreen Tough Guy 27ХЕ8 12 
3 oz Pink Cherry Tough Guy 2ZXE7 12 
3.5 о2 White Springtime Tough Guy 3EEF7 12 
Sariari: 
"impact i EH i 
4 ҮН 
3EEE7 3EEE9 e p 2 
H H 322527 
Urinal Cakes & Toilet Tank Blocks ! C 
» Round shape | | - Toilet & н Е 
Urinal cakes sit at or near the drain of a urinal to maintain odor control Urinal Mats е т за 
in public and commercial restrooms. They absorb odors and leave a fresh я . р | | 
fragrance with every flush to counteract odors. Sized to fit and placed near urinals and around toilets to absorb drips and splashes. 


Mats protect restroom floors from stains, absorb odors to keep restroom smelling 
fresh, and keep liquids from pooling around fixtures to help prevent slips and falls. 
They hold up through daily cleaning and foot traffic. 


Toilet tank blocks drop inside toilet tanks to control or eliminate odors 
at their source, especially in public and workplace restrooms. They are 
biodegradable and contain beneficial bacteria that release enzymes to 


n ] Mat Item Pkg. 
help break down organic materials. Thickness L Ww Color Fragrance Brand No. aly, 
Container Item Pkg. Toilet Floor Mats J 

Size Color Fragrance Brand No. Qty. Жіп 21 %in 23 in Gray Apple Impact 2LHK1 6 
Urinal Cakes Yin 15 vin 18 in Black Unscented Pig 54DE89 6 
Non-Para W in 15 ^ in 18 in Black Unscented Pig 452L18 36 

3oz White Fresh Floral Tough Guy 18E921 12 T9 in 20 36 in 18 Y^ in Black Unscented ^ Tough Guy 49Е/66 6 

4 2 Ріпк Cherry Tough Guy 2NXW3 12 19Àin 20 % in 18 i^ in Gray Unscented ^ Tough Guy 49Е\67 6 
Para Urinal Floor Mats 

4 oz Ріпк Cherry Tough Guy 2ZXE6 12 Vs in 20 % in 17 in Gra Apple Impact 2LHJ9 6 

4 oz White Springtime Tough Guy 3EEF6 12 Yin 17 іп 18 in Blac Unscented ig 54DE85 6 

402 White Pleasant Zep 547К50 12 Yin 23 1⁄4 in 19 in Black Unscented Pig 54DE86 6 

402 White Pleasant Zep 542051 144 Ув in 25 ft 24 in Black Unscented Pig 54DE91 1 

20 Ib Pink Cherry Tough Guy ЗЕЕЕ7 1 Yin 17 іп 18 in Black Unscented Pig 452L16 36 
Toilet Tank Blocks Yin 23 V^ in 19 in Black Unscented Pig 452L17 36 
Non-Para 19 in 20 35 in 18 1^ in Black Unscented — Tough Guy — 49EV64 6 

3oz Blue Unscented Tough Guy ЗЕЕЕ9 24 19 in 20 % in 18 %in Gray Unscented Tough Guy 49EV65 6 
1514 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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CLEANING & JANITORIAL 
Dish Soap, Detergents & Rinses 


Dish Soap 


Liquid dish detergent helps remove grease and food 
residue from dishes, pots, and pans in handwashing 
applications. 

Pots and pans cleaners are specially formulated to 
remove tough grease and oil. Cleaners generate long-last- 
ing suds to help reduce sink turnover. 33NT91 is a pretreat 
for your pots and pans, just spray and wipe. 


qm, 
DAWN. 


© PROFESSIONAL 


Wax 


ECOS PROF QY 


AbilityOne. 


EP cotcare-rarmonive company 
COMMERCIAL CUSTOMER GROUP 


(22%) 


| 


Wir. | 
Foam scrubbers break up dirt from surfaces to remove Се?) С ШЕ, | 2 
tough dirt апа grime, including buildup and stains. - 
Container Container Ready to Use/ Item Pkg. 
adt Size Сопсепігаіей Fragrance Product Series Brand No. Qty. ` 220534 4ТКЕ6 1ЈҮ25 33NT91 
ish Soa| 
Bott е 302 Readyto Use Original = Palmolive 220534 72 
Bottle 702 Ready to Use Original Dawn Ultra Dawn 54ХМ56 18 
Bottle 2407 Ready їо Use Pomegranate Splash — Dawn Ultra Dawn 487.43 10 
Bottle 2502 Concentrated Unscented Dishmate Ecos Pro 4ТКЕ6 1 
Bottle 2807 Ready to Use Lemon Ultra Ajax Ajax 40NE61 9 
Bottle 280z Ready to Use Orange Dawn Ultra Dawn 48741 8 
Bottle 280z Ready to Use Orange Ultra Ajax Ajax 40NE60 9 
Bottle 5207 Ready to Use Orange Ultra Ajax Ajax 31H28 6 
Jug gal Concentrated Pear Dishmate Ecos Pro 39N031 1 - 
Jug 1047 Concentrated Unscented Dishmate Ecos Pro 4TKE7 1. 
Ju 1047 Concentrated Unscented Kitchen Mate AbilityOne 5ММ93 6 
Bucket 5gal Concentrated Unscented Kitchen Mate Ability Опе 5MM94 1. 
Bucket 5gal Concentrated Unscented Dishmate Ecos Pro 4ТКЕЕ 1 
Drum 55gal Concentrated Unscented Dishmate Ecos Pro 39N035 1 
“Pots & Pans Cleaners и NE HORE x = 
Bottle 380z Ready to Use Lemon Dawn Professional Dawn 220555 8 
Bottle 3807 Ready to Use Lemon | = Joy — 787DH7 8 46F040 22С548 499138 
еа Bottle | 3807 Ready to Use Unscented Dawn Professional — Dawn 1ЈҮ25 8 
Trigger Spray Bottle 320z Ready to Use Unscented Dawn Professional Dawn — 33NT91 6 Item Pkg. 
Jug 1 gal Ready to Use Lemon Dawn Professional Dawn 46041 4 L w Brand No. Qty. 
Jug 1041 Ready to Use Lemon — Јоу 787GM5 4 Foam Scrubbers = eri vw 5i 
Jug Tgal Ready to Use Unscented Dawn Professional Dawn  46F040 4 4 396. in 21% in Mr. Clean 499L38 36 
Jug - 1041 Concentrated Lemon ProVisions Zep 43МН60 4 4 9o in Tis in Mr. Clean 55RT86 8 
Bucket 5gal Ready to Use Original Dawn Professional Dawn 220548 1 4 396. in 2 95 in Mr. Clean 33X684 32 
Bucket 5gal Ready to Use Lemon Joy Professional Joy 54Х144 1 4%in 2% in Tough Guy 55АС64 6 
as, 
ascade (жо H 
ces pesa (бу finish 


Dishwasher Detergents 


Detergents remove food residue and grease from dishes, flatware, pots, and pans in 


machine-washing applications. Automatic dishwashing detergents are formulated 
to gently scrub dishes without leaving spots or film. 


499L39 


Container Container Ready to Use/ Item Pkg. 
wi Size___ Concentrated — Fragrance Product Series — Brand No. Qty. 
iqui 
Jug - 120 oz Ready to Use _ Lemon = Cascade _ 226531 4 
NT Sgal Concentrated — Unscented Wave Ecos Pro —39N046 — 1 
acs 
Bag 25 ct Concentrated Fresh — Cascade 499139 5 
Box 20ct  ReadytoUse Fresh Finish Powerball Finish 220532 8 eee 30FX93 
.. Box 85 ct Ready to Use Fresh — Finish Powerball ^ Finish 45CC86 1 
Powder 
Box 75 02 Ready to Use Fresh "Um Cascade ЗОҒХ9З 7 
<=> 
нье 4 
гт Е 
InstantiDOwera = мм. 0—1 
PROFESSIONAL u— m 
=> 
| Е шип; =| 
( т... au Base Additive Е. "m 
Gliste : D '" | 
| 49X159 240P20 60MM37 Dishwasher WE | m 
Dishwasher Machine Cleaners Rinse Aids 451D64 32GR04 
1. Mind uni d 1. and mineral Liquid rinse aids wash away soap and detergent leaving dishes clean. 
is о «еш Isnwasnier perTorimance; wem Pkg, | 71798 additives prevent water spots and etching in automatic dishwashers. 
ontainer Container em 0. 
BS Size Fragrance Product Series Brand No. QU. е ч unscented formulas. 
а ontainer ontainer Item Pkg. 
P Bag 6 ct Vinegar Affresh Whirlpool 49X159 1 Type Size Product Series Brand No. Qty. 
'owder = Jug 1 gal ProVisions Zep 45104 4. 
шап 160: Lemon InstantPower Instant Power Professional 240P20 1 Jug - 1 gal Suma Select Diversey 32GR02 4. 
iqui Е Б р Вискеї 5 gal ProVisions 2ер 451D65 1 
Bottle 12 02 Floral ^ Dishwasher Magic Glisten 60MM37 6 Bucket 5 gal Suma Select Diversey 32GR04 1 
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CLEANING & JANITORIAL 
Laundry & Fabric Care 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ciency (HE) machines are ground-in dirt and stains from 
specially formulated to clean clothing and linens. Traditional 
clothing and fabrics in energy- | Washing machines use more 
saving front- or top-load detergent and water than HE 
washing machines that use machines to clean. 

less water. They also work with 61KK32 includes fabric soft- 
traditional washing machines. ^ ener. 241304 апа 241305 


[E am 


Purex «Т» 


Laundry Detergents 
= Phosphate free Detergents for traditional 
55YC68 Detergents for high-effi- machines remove tough, 


contain bleach. seventh’ © 
Container Container Dye Item Pkg. | generation Downy 
6VLC2 2CXX5 и Түре D Size : үгабгапсе iE M = Brand No. Qty. . add 5 
aundry Detergents for High-Efficiency асһіпеѕ су 
Liquid _ Е Coy CHi 
Jug 50 oz Unscented Yes Агт & Наттег 241297 8 á 
Jug 92 oz Original No Tide 55YC68 4 S 
Jug 92 oz Fresh No Tide 61KK32 4 
Jug 10002 Unscented __ Yes  ToughGuy  5GUUT 1 : | 15V333 
ылы Wm гарт" 
ug 02 вап Вигѕї 0 m ammer 
Bucket 5 gal Lavender Yes Ecos Pro 39N057 1 Fabric Softeners 
ET 5 gal Unscented — Yes Ecos Pro 6VLC2 1 | Soften fibers, reduce wrinkles, and reduce static. 
Box 57 oz Original No z Tide. DAL 14 Liquids are absorbed by the fibers during the laundry 
OX Unscente 0 oug uy i i - 
40K039 33M002 Box — 001b Unscented No Tough Guy 2cxxe 1 | "inse cycle, keeping fibers smooth and strong as they 
Pacs withstand spinning, tumbling, and heat. 
Canister 50с4 Unscented Yes Tough Guy 33M001 1 : 
Canister —72ct Spring Meadow Мо ide 40039 4 | Sheets, or dryer sheets, keep fabrics soft, fragrant, 
Canister 130 ct Unscented | — Yes Tough Guy — 33M002 1 | wrinkle-free, and reduce static cling. Sheets are 


Liquid 


Laundry Detergents for Traditional Machines 


added to the dryer with wet laundry and are activated 


ottle 25 oz Unscented No Tide 241311 6 i 
Jug 46 oz Original No Tide 55YC66 6 by heat and moisture. . : 
Jug T 02 к RICH Ed m ПЕ EH б Balls help soften laundry and prevent wrinkles while 
*- "s ІҢ 02 etreshin: reeze 0 ide i П i i i 
2 Ем 5 gal ТӘШКЕН No Purex 24L303 1- | drying without the use of chemicals found in fabric 
rns Powder m - " " "— softener liquids and sheets. Reusable and often 
OX .4 02 resi 0 urex iti i 
В Box 95 oz Unscented No Tide 466045 3 | recommended for sensitive skin. 
55YC67 24L304 Bucket — 15.6Ib Fresh No Purex 24L304 1 Container Container Item Pkg. 
Bucket 22 Ib Unscented No Diversey 32GT06 1 П Тура Size Fragrance Brand No. Qty. 
iquids 
Seventh 
F3 Laundry Bleach Geb» ШЕН ЛЕТ ТЕСЕ 
" эы. ч P " u 02 ога own’ 
This laundry additive helps remove dirt and stains, whitens Wn 5102 Unscented Down, iXEKA 8 
h à ге NS ` Sheets 
whites, brightens colors, and eliminates the dinginess of fabrics teem ER 18 Fresh Bounce KAS 15 
which may have grayed or yellowed after repeated laundering. Bor? Box 40 ct Floral Cuddle Soft 61HK42 12 
Ideal for disinfecting and deodorizing. Box 80ct Unscented EU 785RU7 4 
Container Container Color Item Pkg. Box 100 ct Floral Diversey 3260880 6 
Type Size Fragrance Safe Brand No. Qty. Box 120 ct Fresh. Snuggle 200213 6 
Liquid, Concentrated Box 144 ct Mountain Arm & 241293 6 
Jug 1 gal Unscented No Zep 43NR77 4 Rain Scent Hammer 
Bucket 5 gal Unscented No Zep 547Р27 1 Вох 160 ct Fresh Bounce TXEK3 6 
Powder, Ready to Use Balls Е v. 
Bucket 17.5 Ib Mountain Yes Borateem 24L299 1 Box 2ct Unscented Honey-Can-Do 15V333 2 


787MDO 24L287 


Fabric Stain Removers т du s «Т» 


= Color safe 


Liquid removers extend the life of fabrics and clothing by penetrating fibers and breaking down heavy stains. 
They are effective on difficult stains such as motor oil, grass, blood, dirt, and food residue. 


787MDO is a pre-treat spray that kills odor-causing bacteria in laundry and removes stains. 


Container Container ltem Pkg. 

Description Type Size Fragrance Brand No. Qty. 
Fabric Stain Remover Pen 0.34 oz Unscented Tide 33NT95 6 
Fabric Stain Remover Trigger Spray Bottle 12 02 Unscented Oxiclean 24L298 12 
Fabric Stain Remover Trigger Spray Bottle 22 07 Unscented Spray 'N Wash 24L287 12 
Fabric Sanitizer and Stain Remover Trigger Spray Bottle 24 02 Active Clean lorox 787М00 6 

" => 
z z СП раи" “Whirlpool® 
Washing Machine Cleaners ж” ЧЫ 


Cleaners remove grime, soap residue, minerals, and chemicals without harming rubber or plastic 
parts. They also disinfect odor-causing bacteria and help to remove hard water buildup, lime, and 
scale. A monthly cleaning helps boost the efficiency and lifespan of washers. 


Container Container ltem Pkg. 
ШАН Туре Size Fragrance Product Series Brand No. Qty. 
іші 
z Bottle 12 oz Floral Washer Magic Glisten 60MM31 6 
Powder i г a ees кыса ы 
жен Bottle 16 oz Lemon Instant Power Instant Power Professional 240P26 1 
ablets 
60MM31 240P26 26СМ06 Bag 3c Citrus Affresh Whirlpool 26CM06 1 
1516 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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CLEANING & JANITORIAL 
Spot & Stain Removers, Carpet & Grill/Range/Oven Cleaners 


3M sTyyDymon «е» {7 009 ар «<> $ 


Spot and Stain Removers 


Liquid removers eliminate stains, dirt, and odors from 
textiles. These cleaners are commonly used to maintain 
carpets and upholstered furniture in commercial facilities. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


їп әп Кое 


PROFESSIONAL 


gius д ^ 
ігі ЩЕСОЅ РКО it 


Removers also release oil- and water-based soils from 
carpet and upholstery. They deodorize as they penetrate 
leaving no residue. 


Container Ready to Use/ ltem Pkg. 
Removes Size Concentrated pH Value Fragrance Product Series Brand No. Qty. 
Aerosol Spray Can 
Spots, Stains 17 oz Ready to Use Alkaline Unscented Scotchgard 3M 3U121 1 
Odors, Spots, Stains 18 oz Ready to Use Neutral Pleasant Liquid Alive ITW Dymon | 6UAY3 1 
Spots, Stains 18 02 Ready to Use X Alkaline — Unscented Zep Rescue Zep 451070 12 
Oil Based Stains, Water Based Stains 1807 Ready їо Use  NotRated Unscented — Spot Shot  1XEG7 12 3U121 6UAY3 24L290 
Trigger Spray Bottle 
Odors, Stains 22 0z Ready to Use Alkaline Citrus — Krud Kutter 453131 1 мы, 
Spots, Stains 3207 Ready to Use Neutral Unscented — Resolve 241290 12 
Soils 3207 Ready to Use Neutral Unscented Zep Break-Away Zep 450786 12 
Soils, Food, Pet, Smoke, Odors 32 0z Ready to Use NotRated Pleasant = Spot Shot 1ХЕ66 12 
Bottle 
ET one Grapa 32 oz Ready to Use Neutral Floral — Diversey 10Ғ961 1 
Spills, Spots, Stains 32 02 Ready їо Use ^ Neutral Unscented — Tough Guy 490W82 1 
Blood, Vomit, Stains, Urine 3207 Ready to Use Alkaline Unscented — Diversey  10F962 1 
Spots, Stains 32 о2 Ready to Use Alkaline — Unscented — Lift Off 24L275 6 
Coffee, Cola, Stains, Tea 32 0z Ready to Use Асійіс Fruity — Diversey 11Y652 1 
Portion Measuring Bottle ae 
Odors 32 0z Concentrated ^ Neutra Floral — Diversey — 11Y651 1 IINE. 
Jug 
Odors, Organic Stains 1 gal Ready to Use Neutra Pleasant Zep Odorstroyer Extra Zep 451004 4 
Odors, Stains 1 gal Ready to Use Neutral Lemon — Ecos Pro 4TKA2 1 
Odors, Pet Stains 1 gal Readyto Use Alkaline Fresh Instant Fower Instant Power 49XX99 1 не ке ас 
$ 9 y to v Professional Professional 
à We _ 
Diverse freshwavelAQ 
Natural Odor Eliminator 
= 1 gal jugs Presprays loosen dirt and stains in heavily soiled carpets prior 2 
Shampoos work with rotary cleaning methods to 10 shampooing or extraction cleaning. They contain oil repel- 
remove spills, spots, and stains from carpet, area lents to help fabrics and carpets resist resoiling. ( ER же» 
rugs, and upholstery. They loosen carpet fibers, Odor eliminator additive removes odors from carpeting and OZHUS. SND38 
when combined with water, to remove deeply upholstery. Penetrates fibers to eliminate unpleasant smells 
embedded soils with no tacky residue. including cigarette smoke, perspiration, and mildew. - ЖЫ 
Note: Find Carpet Cleaners for Extraction Machines on page 1577. 
Ready to Use/ Item 
Removes Concentrated pH Value Fragrance Product Series Brand No. 
Carpet Shampoos 
Spills, Spots, Stains Concentrated Neutral Fruity — Tough Guy 5FVZ3 
Soils Concentrated Alkaline Fruity — Diversey 22HU3 Al 
Spots Concentrated Alkaline Floral Scotchgard 3M 5ND38 2 тая 
Carpet Presprays 
Soils Concentrated Neutral Fruity = Diversey 10F960 eat 
Food, Grease, Oil, Soils Concentrated Alkaline Lavender — Tough Guy 36MF96 
Carpet Odor Eliminator 
Odors Ready to Use Neutral Unscented — Freshwave IAQ 39F985 36MF96 39F985 


Scotch-Brite NP isi 500, «ДЕ» GP (83 


Grill and Oven Cleaners 


Cleaners help remove baked-on grease and food soils from cooking surfaces and kitchen appliances. They help 
restore a clean appearance and improve the performance of cooking surfaces. Grill and oven cleaners reduce any 
potential damage caused by scrubbing with abrasives. 


Container Container Item Pkg. 

Description Type Size Fragrance Product Series Brand No. Qty. 
Liquid 
Griddle Cleaner and Degreaser Packet 3.2 0z Unscented Scotch-Brite Scotch-Brite 162997 40 
Oven Cleaner Aerosol Spray Can 20 oz Citrus — Tough Guy 2DBX5 il 
Oven Cleaner Aerosol Spray Can 24 о2 Lemon = Easy Off 220517 6 
Oven and Grill Cleaner Aerosol Spray Can 24 oz Unscented = Easy Off 1XEH2 6 
Oven Cleaner Trigger Spray Bottle 14 02 Unscented = Goo Gone 39F167 1 
Kitchen and Oven Degreaser _ Trigger Spray Bottle 14 02 Citrus — Goo Gone 39F166 1 
Oven and Grill Cleaner Trigger Spray Bottle 32 0z Unscented Suma Grill Diversey 32GR76 6 
Oven and Grill Cleaner Trigger Spray Bottle 32 02 Unscented Suma Foam Free Diversey 29RJ07 12 
Oven Cleaner Bottle 32 02 Unscented Oven Brite Zep 451018 12 
Oven Cleaner Jug 64 oz Unscented — Easy-Off 220519 6 
Oven and Grill Cleaner Jug 1 gal Unscented Suma Diversey 320877 4 
Ғоат 
Oven and Grill Cleaner Aerosol Spray Can 20 oz Pleasant Fantastik Max Fantastik 607277 6 39Е167 451018 60T277 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


1517 


CLEANING & JANITORIAL 
Metal/Stone/Wood Polish, Cleaners & Dusters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Container Container ltem Pkg. 
Туре Size Surfaces for Use On Brand No. Qty. 
Metal Polish 
puig 15 C 10 Sheila Shi SURF7 1 
erosol Spray Can 02 А eila Shine 
Non-Aerosol Can — 1 gal Stainless Stee Sheila Shine —SURF9 1 
Moet. 75 Tough G 24Y902 1 
anister ct А ough Guy 
Canister 30 ct Stainless Stee Scrubs 41C260 6 
Metal Cleaners & Polish 
Paste И " 
Aluminum, Brass, Bronze, Chrome, Copper, 
паша Tube 6.3 oz Gold, Nickel, Pewter, Silver, Stainless Steel, Zinc Zep 451А35 6 
iqui 
Aerosol Spray Can 1607 Stainless Stee Tough Guy 2DBY3 1 
кэ - Aerosol Spray Can 1707 Aluminum, Brass, Chrome, Stainless Steel Twinkle 203218 12 
5URF7 41C260 2DBY3 6VLA2 61LV33 Aerosol Spray бап 1707 Stainless Stee Weiman 53Ү787 1 
Aerosol spay [ап Ш oz Aluminum, Chrome, Stainless Steel Sprayon Skapa 1 
p E ; Aluminum, Brass, Chrome, Copper, 
ЕСІ SCRUBS ep) [WEIMAN. yc | Trigger Spray Bottle — 3207 Silver, Stainless Steel, Steel, Zinc EcosPro — GVLA2 1 
E Trigger Spray Bottle 32 oz Aluminum, Brass, Copper, Stainless Steel Diversey 33X329 6 
АЖЖ» 8 Фа» Trigger Spray Bottle 32 02 ainless Stee! 3M 46UA67 6 
3M ECOS.PRO «o a CHESS PEST WY. Metal Cleaners 
4 4 iqui н 
= AerosolSprayCan 12 oz Stainless Stee CLR 611V33 1 
Т а 
Metal Polish & Cleaners IT //Dymon Aerosol Spray Can 15 oz Aluminum; Brass. Copper, Steel, Misty  20H881 12 
Polish and cleaners keep metal and other hard, nonporous surfaces, Aerosol Spray Can 1602 Aluminum, Brass, Chrome, ITW бутоп 6UAX8 1 
free from dust, water, fingerprints, and streaking. They will not damage pper, à 
қы) Aerosol Spray бап 16 oz Stainless Stee Diversey 10A326 1 
finishes. Ready to use. Aerosol Spray Can — 18 oz Tough Guy 24Ү808 1 
Container Container Нет Pkg. 
Type Size Surfaces for Use On Brand No. Qty. 
Stone Polish 
Ready to Use Liquid 
Trigger Spray Bottle 24 oz Granite Simple Green GONP83 1 
Stone Cleaners 
Ready to Use Paste 
Jar 11b Granite Starrett 6RDL4 12 
Ready Ey cn 12 C G Marbl CLR 61LV31 1 
erosol Spray бап 12 02 orian, Granite, Marble 
6ONP83 390349 Trigger Spray Bottle 24 oz Granite Simple Green 60NP82 1 
sim Bottle 3202 " Granite " Starrett 6RDL3 12 
oncrete, Corian, Granite, 
Starrett Jug 10а Limestone. Marble. Quartz, Slate Dumond 390349 1 
Jug 1 gal Limestone, Marble Dumond 390351 1 
A45 MIRACLE Bucket 5 gal Brick, Concrete Dumond 390360 1 
Sealants Company, Concentrated Liquid P с = н Е 
- Ju 32 02 ement, Granite, Marble, Slate Miracle Sealants Company 48ВЕ97 6 
Stone Polish, Cleaners & Sealers stone fairs 
Polish and sealers restore and maintain shine on stone surfaces. Aerosol Spray Can 15 02 Limestone, Marble, Slate Miracle Sealants Company 48НЕ93 6 
Specialized formulas clean and protect a range of stone surfaces from Trigger Spray Bottle 1 oz — Glass. Granite, Si Flitz Fremium ОШ Products АННА i 
2 Е ug 02 ranite, Marble, Quartz, Slate iracle Sealants Company 6 
natural stone to engineered stone surfaces. Cleaners remove dirt, rust, Jug 1602 Granite, Limestone, Marble, Slate Miracle Sealants Company — 48RE92 6 
chalking, efflorescence, and atmospheric stains without scratching. Box 5 gal = Diversey 10А327 1 
pledge v (гер) $ PEASY Rejuvenate € емак © HRUSTOLEUM 
z 2 . Container Container Cleaner Sud E Brand ет m 
e ize orm urfaces for Use On ran 0. 1 
Furniture Polish & Wood Cleaners Furniture Polish mas Е 
Polish and cleaners enhance the natural beauty, texture, and grain Aerosol Spray Сап 9.702 Liquid PIDEN Pledge 792АА1 6 
of real wood surfaces. Cleaners help dust, clean, condition, and Aerosol Spray Gan 125 02 ЕТТІ! Vinyl, Wood Old English КБ 12 
П i iti erosol Spray Can 16027 Liqui 00 ер 
protect wood with natural oils and conditioners. Ready to use. Aerosol Spray Can —20 02 Liquid Furniture Tough Guy 20В/8 — | 
= Acrylics, Brass, Ceramic, Chrome, Enamel, 
Jug 1gal Liquid Fiberglass, Marble, Plastic, Porcelain, Diversey 32GM43 4 
_ Stainless Steel, Stone, Vinyl, Wood 
1 Soft Pack 24ct — Wipes — Pledge 24К643 12 
Furniture Cleaner & Polish 
E Aerosol Spray Can 1602 Liquid Laminate, Wood Misty 20Н877 12 
Bottle 1gal Liquid Cabinets, Furniture, Wood Rejuvenate 52KA98 2 
REJUVENATING Wood Cleaners 
Aerosol Spray Сап 1002 Liquid Wood Liquid Gold 39FD30 1 
SS Trigger Spray Bottle 160z Liquid Wood Weiman —56HU58 6 
ни ЕП {gal Liquid Laminate, Linoleum, Wood Murphys Oil 224.44 4 
" ood Oi 
20K995 2DBY8 24K643 2ZWJ4 1ТВРІ Non-Aerosol Can tqt Liquid Wood Rust-Oleum 1TBP1 1 
72. A МҮ. 
Swiffer "T DUSTERS BRAWN 


Duster Kits 
and Refills 


These items trap and lock dust and 52LC57 Dusting Cloths 2U267 
ІШ. 4. ы posi н aie Brawny Professional soft, carded rayon cloths are 
! him “тің specially treated to attract and hold dust particles. 
А Description Color Includes No. Qty. | Disposable. 200 per pkg. 
360? Duster Starter Kit Yellow 1 handle and 2 round head dusters per pkg. 784J13 4 Item 
360° Extendable Handle Duster Starter Kit Yellow 1 handle and 3 round head dusters per pkg. 20L005 6 Color L М Мо. 
360° Duster Refills—For Use With 784J13 and 201005 Yellow. 6 round head refills per pkg. 52LC54 4 Yellow 24 in 17 іп 20267 
Duster Starter Kit Yellow/White/Blue 1 handle and 5 flat head dusters per pkg. 521057 6 Yellow. 24 in 24 in 1CF44 
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CLEANING & JANITORIAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Graffiti/Adhesive/Mold & Mildew Removers 


s = 
Е $ Y (559, Э TECHSPRAY 


| "т qu^ 
e ] E 


ITy/Dymon 


a ECOS PRO i № 
DUMOND Бе КП 
3M 494K90 МОЕ 


PRO STRENGTH 
pe 


E 39M999 

Graffiti Removers Adhesive 

е ee all ДУ 21022 19ҮҮ53 39F165 100012 6XFF4 
clean up paint, permanent marker, ink, Removers 


crayon, and adhesive from multiple 
hard surfaces. 6KHD7 and 6UAX9 are 
aerosols with a thick gelled formula 


These items remove the sticky substances that decals, tape, stickers, labels, and gum 
leave behind on hard surfaces, including walls, furniture, and vehicles. Ready to use. 


: ч Container Item Pkg. 
that clings to vertical surfaces. Wipes и Size Surfaces for Use On Brand No. aly. 
: n өті 
ае premoistened and offer an efficient 0.08 oz Ceramic, Painted Surfaces, Plastics, Porcelain Goo Gone 2LUZ2 12 
alternative to using multiple items, such Aerosol Spray Can 
as rags, buckets, and spray bottles 4502 Aluminum, Fiberglass, Plastics, Steel Techspray 19YY53 1 
И ? ` 50 Aluminum, Chrome, Fiberglass, Galvanized Steel, Painted Tough Gu 2DCB9 1 
Container Container/Sheet ltem Pkg. Surfaces, Plastics, Rubber, Stainless Steel, Steel gn Guy 
Type Size Fragrance Brand No. Qty. 1202 Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, Galvanized Steel, Painted Goof Off 6XFF6 1 
Liquid Surfaces, Plastics, Porcelain, Rubber, Stainless Steel, Steel 
Aerosol Spray Can 16 oz Unscented CRC 12W318 1 20 oz Aluminum, Chrome, Stainless Steel, Steel CRC 45DY75 1 
Aerosol Spray Can 16 о2 Unscented Goof Off 494К90 1 Trigger Spray Bottle 
Aerosol Spray Can 17.5 02 Unscente Tough Guy 6KHD7 1 12502 Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, Galvanized Steel, Goo Gone 39F165 1 
Aerosol Spray Can 17.5 02 Unscented [TW Dymon 6UAX9 1 2 Painted Surfaces, Plastics, Porcelain, Stainless Steel, Steel 
Aerosol Spray Can 20 oz Citrus Zep 449W34 12 16 Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, Galvanized Steel, Painted Krud Kutt 10к013 1 
Trigger Spray Bottle 32 02 Unscented — Krud Kutter 10К017 1 02 Surfaces, Plastics, Porcelain, Rubber, Stainless Steel, Steel {ШАШЫ 
Trigger Spray Bottle 32 oz Unscente Ecos Pro  39M999 1 22 02 Aluminum, Carpet, Ceramic, Fiberglass, Painted Surfaces, Plastics Lift Off 24L276 6 
Bottle 32 02 Unscented 3M 4WF45 12 25 02 Ceramic, Chrome, Fiberglass, Stainless Steel Goo Gone 449W41 1 
Jug 1 gal Unscented Кгиа Kutter 10К018 1 Bottle ч " " " 
Ju 5 gal Unscented — Krud Kutter 10K019 1 Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, Galvanized Steel, 
Drum 55 Jal Unscented —Krud Kutter 10K020 1 8 oz Painted Surfaces, Plastics, Porcelain, Stainless Steel, Steel Goo Gone INNU2 12 
Paste 807 Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, Galvanized Steel, Painted KrudKutter — 10K012 
Bucket 64 oz Slight Almond Dumond 49ХЕ28 2 Surfaces, Plastics, Porcelain, Rubber, Stainless Steel, Steel 
Wipes 16 02 Ceramic, Chrome, Fiberglass, Stainless Steel Goo Gone 49Х747 4 
i 30 ct/12 in 32 02 arpet Diversey 22HV3 1 
Canister x10 in Unscente ITW Dymon 4HK51 1 Non-Aerosol Can Е я р н Е талер 
i 30 ct/12 1⁄4 in 16 02 Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, Galvanized Steel, Painted oof Off 6XFFA 1 
Canister x10 іп Solvent Tough Guy SEWC2 1 1 gal Surfaces, Plastics, Porcelain, Rubber Stainless Steel, Steel Goof Off 6XFF5 1 
Container Container Ready to Use/ Item Pkg. ү; 
Туре Size Concentrated Surfaces for Use On Brand No. Qty. 
Mold & Mildew Removers 
Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, 6XFG7 52JY95 32KL56 
320z Ready їо Use Galvanized Steel, Painted Surfaces, Plastics, Mold Armor 6XFG7 1 
Trigger Spray Porcelain, Rubber, Stainless Steel, Steel 
Bottle 320z Ready to Use Fiberglass, Plastics, Porcelain Zinsser 4Ғ7Х8 1 
3202 Ready to Use Moldex AUGE T 
3207 Веаду to Use Lysol 45CC91 12 
Bottle gal — Ready to Use Hard Nonporous Surfaces Madex —4WGE3 i = 
64 0z__ Concentrated . | Мо!йех__ 4WGE4 1 
Jug 1gal  Concentrated Aluminum, Painted Surfaces, Wet And Forget 6EFN7 1 


Plastics, Rubber, Steel 
Bleach-Free Mold & Mildew Removers 


Trigger Spray 320z Ready to Use Krud Kutter 453V30 1 AHFF6 AHFF9 
ned m 3202 Ready to Use Hard Nonporous Surfaces Moldex 4WGE7 1 РЕ - 
Connection Bottle 560z Ready to Use Moldex 52JY95 1 


Mold & Mildew Disinfectants 
Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, 
Trigger Spray 320z Ready to Use Galvanized Steel, Painted Surfaces, Plastics, Mold Armor 40CP12 1 * 

Bottle Porcelain, Rubber, Stainless Steel, Steel 


3202 Ready to Use Fiberglass, Porcelain Tilex 1AU33 9 
Jug 1gal  Readyto Use Hard Nonporous Surfaces Wet And Forget 32KL56 1 * e 
1 gal Ready to Use Fiberglass, Porcelain Tilex 20K972 4 i 
House Cleaner & Mildew Removers ; я | Aou R©) ImOLDEX фи 009 
Hose End Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, ^ = А 


Connection Bottle 640z Ready їо Use Galvanized Steel, Painted Surfaces, Plastics, Mold Armor 405Y21 6 


1 Ready t0U Porcelain, Rubber, Stainless Steel, Steel 7 AHFFT 1 em p x 
a eady to Use insser LEX ОЛУ. oin 
Jug 2i Concentrated Hard Nonporous Surfaces Zinsser 4HFF6 1 WET& FORGET. [ind Th 22226 
Roof Cleaner & Mildew nane —_ 

1gal  Readyto Use Ha 


Nonporous Surfaces Zinsser 4HFF9 1 


маа onto Mold & Mildew Removers 
Aluminum, Ceramic, Chrome, Fiberglass, . 
Trigger Spray 3207 Ready to Use Galvanized Steel, Painted Surfaces, Plastics, Mold Armor 6XFG8 1 * Removers seep into porous surfaces to remove embedded 
Bottle Porcelain, Rubber, Stainless Steel, Steel inhibit 
320z  Readyto Use Hard Nonporous Surfaces Concrobium 3TYCA 1 * fungal Spores and prevent future damage by inhibiting growth 
* These removers leave a protective layer to control the growth of mold and mildew. and stopping airborne spore transmission. 


Mold Control Fogger Machine d 


This electric machine uses liquid oil- or water-based mold Mold control chemicals work with the fogger 
control products to saturate the air in enclosed spaces or to eliminate and prevent mold and mildew. No 
small rooms to kill airborne and surface-based mold spores. rinse required, nonflammable, and plastic safe. 
It dispenses a fog that coats surfaces including walls and VOC content is 0%. Ready to use. 

ceilings to kill mold spores and prevent future growth. 


Tank Item Container Container Surfaces Item | 
Size — Surfaces for Use On Application No. Type Size for Use On No. | 
Mold Fogger Machine Mold Control Chemicals 
1 gal Carpet, Hardwood, Fogging to Remove 447119 Jug 1 gal Нага Nonporous — 3TYC6 е 
9 Laminate, Tile, Vinyl — Mold from Surfaces Bucket 5 gal Surfaces 442A25 44ZA19 3TYC6 
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Dilution Control Systems Details on page A1. 


J-Fill Dilution Control Systems 


These systems dispense accurate cleaning solutions with no measuring, mixing or mess, 
and no tampering. No metering tip installation—bottles come pre-tipped. Numbered and 
color-coded labels are visible through product windows for easy product identification. 
System dispenses cleaners with a push of a button or a squeeze of a trigger on 46E798. 
Dilution control chemicals come in a Pkg. of 2. 


J-Fill Portable 


Dispenser J-Fill J-100 No. of 
(Chemical not Dispenser Chemicals Dispenser Item 
included.) 32GT45 Dispensed Series Dispenser Fills Features No. 
46E798 ‘Dilution Control Dispensers 
Portable Mount 
1 J-Fil Bite Seber, Air Gap Backflow Prevention 46E798 
J-Fill Uno all Moun : _ 
(Low Flow) 1 J-Fill J-100 Buckets . High Flow — . 326745 
а; 1 J-Fill Uno Bottles, Buckets Low Flow, Air Gap Backflow Prevention, Lockable Cabinet 45DW69 
ұнын 1 J-Fill Uno Bottles, Buckets — High How, Lockable Cabinet, Air Gap Backflow Prevention 45DW70 
LB ir Gap Backflow Prevention, High Flow 
2 J-Fill Duo Bottles, Buckets and Low Flow, Lockable Cabinet 13Е901 
2 J-Fill Sink Mizer Sinks Fills (3) Compartment Sinks 45DW71 
2 J-Fill Sink Mizer Sinks Stainless Steel Construction 45DW72 
4 J-Fil Auto Scrubbers, Safe Gap Backflow Prevention, High Flow 106407 
QuattroSelect Bottles, Buckets and Low Flow, Lockable Cabinet 
4 J-Fil Auto Scrubbers, Closed Door Lockable Cabinet, High Flow and 19MP89 
QuattroSelect Bottles, Buckets Low Flow, Safe Gap Backflow Prevention 
Chemical Label Label Item 
Product Label Series Color Coding Number Fragrance Std. No. 
‘Dilution Control Chemicals, 2.5 L 
All Purpose Cleaners 

All Purpose Cleaner PERdiem Blue 58 Unscented CFIA 11Y612 
All Purpose Cleaner Stride Orange 53 Fresh EcoLogo, Green Seal — 11Y664 
Butyl All Purpose Cleaner Spitfire Red 21 Pine CFIA, Kosher, NSF Rated 46Е776 
General Purpose Cleaner Gp Forward 8 Citrus CFIA 100412 
General Purpose Cleaner Diversey Green 15 Citrus Kosher 46E768 
Multi-Surface Cleaner Alpha-HP 52 Citrus Green Seal, Greenguard 207837 


CFIA, Greenguard, Green 106411 


Neutral Cleaner Stride Orange 3 Citrus Seal, Halal, Kosher 
Bathroom Cleaners 
Bathroom Cleaner Crew Blue 44 Unscented EcoLogo 11Y681 
Disinfectant Bathroom Cleaner Crew 22 Floral EPA Registered 106415 - 
Degreaser 
rease Release Cleaner Suma 'ellow 3.5 Citrus Kosher, NSF Rated 10F973 
Deodorizers 
Fabric Freshener Good Sense Blue = " Fresh Ер 46Е767 
— " Liquid Air Freshener ood Sense Red 7 lean Fresh TSCA 46E802 
Fin Sink Mizer or Eliminator Good Sense ue 7 Fresh TSCA 11Y689 
Dispenser Odor Eliminator Good Sense Orange 7 Unscented TSCA 11Y690 
J-Fill Duo 45DW71 isinfectant Cleaners 
Dispenser Cleaner and Disinfectant Expose Blue 10 Citrus EPA Registered 11Y656 
13E901 Cleaner and Disinfectant Triad Green 6 Minty EPA Registered 106418 
Cleaner and Pisinfectant Oxivir Purple 57 Minty EPA Registered 11Y610 
Deodorizing Cleaner А i 
and Disinfectant Virex Blue 5 Minty EPA Registered 100417 
"ШЕШЕ SR Alpha-HP Green 67 Citrus EPA Registered _ 352914 
Floor Care 
Carpet Extraction Cleaner Diversey Green C1 Citrus WoolSafe 11Ү648 
Carpet Extraction Rinse Diversey Blue 27 Fruity WoolSafe 46E769 
Floor Cleaner Prominence ellow 66 Citrus Green Seal 11Y604 
Floor Maintainer Revive Red 51 Fresh HMIS, NFPA 11Y645 
J-Fill Heavy Duty Prespray Diversey Blue 40 Floral ШЕТІ roval, 11Y649 
QuattroSelect High Efficiency Floor Stripper ^ Pro Strip = Unscented Green Seal 46Е810 
Dispenser Neutral Floor Cleaner Stride Red 18 Floral EcoLogo, Green 11Y663 
10C407 z 008181 
Soil Release/ Bonnet Buff Diversey Blue = Citrus = 46E771 
oes Cleaners с К 
lass and Multi- FIA, Halal, Kosher, 
Surface Cleaner Glance NA "m 2 Unscented NSF Rated 106410 
lass and Multi- 
Surface Cleaner Glance HC 1 Unscented TSCA 24K646 
Laundry Detergent 
Liquid Laundry Detergent No Series Yellow == Unscented TSCA 36RE31 
“Sanitizer 
Sanitizer J-512 Red = Unscented EPA Registered 33X337 
Dispensing Bottle Sprayer Мет Pkg. 
rintin: Type Color Color No. Qty. 


Im, 
Dilution Control Praprinted 22-02. Bottles with Sprayer 


Bath Mate Acid-Free Disinfectant Washroom Cleaner Concentrate 16 Mist, Stream — White White 184005 12 
Bath Mate Non-Acid Washroom Cleaner Concentrate 16 Mist, St ream — White White 18A006 12 
Breakdown XC Odor Eliminator Concentrate Fresh 40 Mist, Stream White White 18А011 12 
Crew NA SC Non-Acid Bowl and Bathroom Disinfectant Cleaner Stream Clear Clear 561144 12 
Crew Restroom Floor and Surface Non-Acid Disinfectant Cleaner Stream Clear Clear  10F968 1 * 
Crew Shower, Tub, & Tile Cleaner HC 9 Mist, Stream White White 18A004 12 
E9.6 J-Works Tempest Solvent-Free Cleaner/Degreaser Mist, Stream — White White 18A015 12 
Glance NA Glass and Multi-Purpose Cleaner Non-Ammoniated Stream Clear Clear 561148 12 
GP ForwardTM/MC General Purpose Cleaner Stream Clear Clear 561147 12 
[od Hot Springs Heavy-Duty General Purpose Cleaner Mist, Stream White White 18A007 12 
Morning Mist Neutral Disinfectant Cleaner 33 Mist, Stream White White 18A009 12 
| Oxivir Five 16 Concentrate One Step Disinfectant Cleaner 57 Mist, Stream White White 18A014 12 
Син | PERdiem General Purpose Cleaner with Hydrogen Peroxide 58 Mist, Stream — White hite  18A013 12 
Raindance SC Low Foam Neutral Hor Gleaner 50 Е Mist, Stream hitg wni e 18A012 ? 
isi peedball 2000 Heavy-Duty Spray Cleaner Concentrate ist, Stream ite ite  18A008 
pic ris GP Forward Spitfire SC Power Cleaner Stream Clear Clear 561145 12 
Preprinted 32 oz. riad(TM/M ©) Disinfectant Cleaner Stream Clear Clear 561143 12 
10C417 Bottle with Sprayer Virex Il 256 One Step Disinfectant Cleaner Stream Clear Clear 561142 12 
56LL47 * Сап only be shipped in multiples of 12. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Dilution Control System 


D 


RTD Dilution Control System man 


L 


WATER HOSE AND QUICK CONNECT KIT DILUTION CONTROL ACCESSORIES Water Hose and 

Attach and detach bottles from water supply. For use with all RTD bottles. Quick 12. ка 

Hookup kit includes 5-ft. water hose, shutoff valve, Quick Connect—Female attachment connects RTD ә 
and female quick-connect. bottles and water source. 


DILUTION CONTROL ШЕШЕН» EM Wall-Mounted Holster—Holds two 1.5L or 5L ege 
Maintenance-free dilution control system is built bottles. р, 


right into the bottle. Units easily attach to a common 
garden hose for water supply. Provide safe, accurate Water Supply Hose—5-ft. hose allows greater 


2, 
mixing; eliminate contact with concentrated chemi- flexibility; can easily move from one water source 
cals and reduce chemical waste. to another. 
RTD—Set flow lever to fill buckets or bottles. Wire Baskets—Wall-mountable baskets provide 
- RTD 
-— 


> 


RTD Spray—Have ап adjustable fan spray with more-permanent installation and allow hands-free 
high and low settings, ergonomic trigger for one- operation. 
handed operation, and a hanging bracket. 


All Purpose 
Cleaner 
10C398 

Item 
Description For Use With No. 
Dilution Control Dispensing System 
Water Hose and Quick Connect Kit All Ready To Dispense (RTD) Bottles 4DU34 
Label 
Chemical Color Label Container Нет Pkg. 
Product Label Series Coding Number — Size Fragrance Std. No. Qty. 


Dilution Control Chemicals—RTD Dispenser Series 


All Purpose Cleaners J 

General Purpose Cleaner Gp Forward Green 8 1.5L Citrus CFIA 100419 2 

General Purpose Cleaner PERdiem Blue 58 5L Unscented CFIA 1TiY611 1 

General Purpose Cleaner Gp Forward 8 БЇ. Unscented — 11Y666 1 

Multi-Surface Cleaner Alpha-HP Green 52 toL Citrus Green Seal, Greenguard 20J838 2 

Multi-Surface Cleaner Alpha-HP 52 5L Citrus Green Seal, Greenguard 204839 1 

А " Green Seal, Greenguard, 

Neutral Cleaner Stride Orage 3 5L Citrus Kosher, NSF re 10398 1 

Bathroom Cleaners 

Bathroom Cleaner Crew Blue 42 15L Fresh EPA Registered 11Y676 

Bathroom Cleaner Crew 44 1.5L Unscented Есо1000, Green Seal 106401 2 

Shower Cleaner Crew Purple 9 1.5L Apple SCA 11Y683 2 > 

Degreasers RTD RTD 
Heavy Duty Cleaner Degreaser Speedball Blue 32 15L Citrus NSF Rated 46E779 2 Disinfectant Cleaner Floor Care 
Na ural Solvent Cleaner Spitfire Red 21 15L Pine СОНА, Kosher, NSF Rated 46E777 2 11Y607 20J849 

olvent Cleaner Spitfire 21 15L Pine CFIA, Kosher, NSF Rated 46E778 1 

Solvent Degreaser Suma Blue  D24 5L Unscented ОНА, Halal, Kosher 33Х333 1 

Deodorizers 

Fabric Freshener Good Sense Green 03 ToL Fresh SCA 46E787 2 

Odor Eliminator Good Sense Blue 7 LSL Fresh TSCA 11Y688 2 

Dishwashing Detergents 

Pot and Pan Cleaner Suma Blue 01.5 5L Floral CFIA, Kosher 2GVNA 1 

Pre-Soak Detergent Suma Brown К20 5L Unscented CHIA Halal, Kosher, 29RJ08 1 

Disinfectant Cleaners 

Cleaner and Disinfectant Oxivir Purple 57 1.5L Unscented EPA Registered 11Y607 2 

Cleaner and Disinfectant Virex Blue 5 5L Minty EPA Registered 11Y654 1 

Cleaner and Disinfectant Triad 6 5L Minty EPA Registered 11Y655 1 

Multi-Surface Disinfectant Cleaner — Alpha-HP Green 67 15L Citrus EPA Registered 357912 2 

Multi-Surface Disinfectant Cleaner — Alpha-HP 67 5L Citrus EPA Registered 357913 1 

Neutral Disinfectant Cleaner Morning Mist 33 5L Fresh EPA Registered 100404 1 

One Step Deodorizing Virex Bue 5 15L му EPA Registered _ 100402 2 

Floor Care RTD Spray RTD Spray 
Carpet Extraction Rinse Diversey Blue 27 15L Fruity WoolSafe 46E770 2 Bathroom Cleaner Drain Maintainer 
Floor Cleaner UHS Green 4 5L Ammonia — 11Y644 1 

Floor Cleaner Prominence Yellow 66 5L Citrus Green Seal, Greenguard 11Y605 1 100405 46E794 
Floor Maintainer Revive Red 51 5L Citrus = 11Y646 1 

Floor Stripper Pro Strip — 5L Unscented Green SealGS-40 200849 1 "(mo^ 

Heavy Duty Prespray Plus No Series Green C9 1.5L Floral — 11Y650 2 

Glass Cleaners = » 

Glass and Multi-Surface Cleaner Glance HC Blue 1 1.5L Unscented TSCA 38M488 2 i 

Glass and Multi-Surface Cleaner Glance HC 1 5L Unscented TSCA 38M489 1 Қарлы 

Sanitizer Wall Mounted E 

Sanitizer Final Step Red D4 5L Unscented EPA Registered 46E793 1 Holster 

Dilution Control Chemicals—RTD Spray Dispenser Series 1DE90 

All Purpose Cleaner 

Neutral All Purpose Cleaner PERdiem Blue 58 1.5L Unscented CFIA 32GP35 2 

Bathroom Cleaners 

Bathroom Cleaner Crew Blue 42 ISL Fresh EPA Registered 11Y675 2 

Shower, Tub, and Tile Cleaner Crew Purple 9 15L Fresh EPA Registered 100405 2 < 4 
Degreaser, Deodorizer e: < - 

Degreaser Suma Yellow — D2.3 1.5L Unscented Kosher, NSF Rated 326Р57 2 

Disinfectant Cleaner 

Neutral Disinfectant Cleaner Morning Mist Green 33 ISL Fresh EPA Registered 100403 2 

Drain Maintainers 

Foaming Drain Maintainer Suma Green D3.1 151 Citrus NSF Rated 33X334 2 

Foaming Drain Maintainer Suma D3.1 5L Chlorine NSF Rated 46E794 1 

Item 
Description No. 

Dilution Control Accessories 

Quick Connect 4DU35 

Wall-Mounted Holster—1512 іп H x 21% in W x 7 in D 1DE90 ч 

Water Supply Hose—5 ft L 4DU36 Wire Basket tor 
Wire Basket for (2) 1.5 L RTD Bottles 2ZHV4 (2) 5L RTD Bottles 
Wire Basket for (2) 5 L RTD Bottles 22HV5 2ZHV5 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


=> Label Item 
Color Label Item No 
Product Label Coding Number* — Fragrance Std. No. j 
Dilution Control Chemicals, 2 L Secondary 
d Labels, Pkg. of 12 
All Purpose Cleaners 
General Purpose Cleaner Red 8L Citrus ; 2U682 1CJ90 
General Purpose Cleaner Red 8H Citrus EPA Registered, Green Seal, OSHA 2U683 1CJ90 
OSHA Hazard Communications 
Multi-Surface Cleaner Purple 2L Citrus Standard, Safety Data Sheets, 20674 16495 
EPA and 29 CFR 1910.1200 
Peroxide Cleaner Red 34L Unscented ; 28AD47 — 
Peroxide Cleaner Red 34H Unscented — ЕРА Registered, Green Seal, OSHA 35yY75 = 
Bathroom Cleaners Р 
Bath and Shower Cleaner Blue SIL Unscented EPA Registered, OSHA 35YY77 5YR53 
Bathroom Cleaner Teal 44L Floral EPA Registered, Green Seal, OSHA 3GZX2 1CJ88 
Bathroom Disinfectant Teal 4L Floral FIFRA 2U676 16.94 
Twist 'n Fill All Purpose 3M Glass Cleaner NoncRo Bath E 5 m , DORIA Harare Gommuncations mE 
i i on-Acid Bathroom Cleaner Green L nscented andard, Safety Data Sheets, — 
Dispenser Cleaner Preprinted 1L EPA and 29 CFR 19101200 
2U692 2U674 Bottle with Non-Acid Disinfectant 
Sprayer Bathroom Cleaner Green 151 Fresh FIFRA 3VC57 2FP45 
2AV87 OSHA Hazard Communications 
Tile, Grout and Bowl Cleaner Yellow 521. Unscented Standard, Safety Data Sheets, 5YL88 4GY93 
- - - - EPA and 29 CFR 1910.1200 
Twist 'N Fill Dilution Degreasers 
Food Service Degreaser Orange 171 Unscented OSHA Hazard Communications — 4MH69 4YJ26 
Control System Food Service Degreaser Orange 7Н Unscented Standard Safety Data Skeets, АМН68 4YJ25 
Industrial Degreaser Purple 261 Unscente EPA and 29 CFR 1910.1200. 9HB92 2FP44 
DISPENSER DILUTION CONTROL Industrial Degreaser Purple — 26H Unscente i 3HB91 2FP43 
Deodorizers 
Features a pressure-relief CHEMICALS Deodorizer Blue 13L Fresh OSHA Hazard Communications ^ 2BW61 5YR48 
um А А Deodorizer Orange 141 Mountain Spice ^ Standard, Safety Data Sheets, 2В\/60 5YR48 
fitting that dilutes chemical Choose a concentrate, Deodorizer Pink — 12L Country Garden EPAand 29 CFR 1910.1200 2BW59 1/97 
concentrates with water insert the bottle into the inrer tu Ciemers = ==, "- 
ў i - еапег and Disinfectant ellow nscented == 
to accurately and safely dispenser, twist, and fill HB Quat Disinfecting Cleaner Brown 25L Unscented 5YL84 3RA85 
dispense cleaning products. bottles and buckets with HB Quat Disinfecting Cleaner Brown 25H Unscented 5YL83 ЗВА85 
i А i i Neutral Quat 
Air gap prevents chemical the appropriate solution Disinfecting Cleaner Green 231 Lemon FIFRA 5YL86 4GY92 
backflow into water supply. strength for cleaning. Neutral Quat Green — 23H SOR AWK25 AYJ26 
isinfecting Cleaner 
WIRE SHELF PREPRINTED BOTTLES Quat Disinfecting Cleaner | Green — 5L Pleasant 4HN94 4MJO1 
s А К ‚ Quat Disinfecting Cleaner Green 5H Pleasant 4HN95 — 
Provides neat storage Dispense mixed cleaning Floor Care 
ТИП i i OSHA Hazard Communications 
and easy accessibility of chemicals into labeled Bonnet Cleaner Green 111 Unscented Standard, Safety Data Sheets, 5М037 5YR50 
chemicals. white bottles and sprayers. EPA and 29 CFR 1910.1200 
Pkg. of 12. Extraction Cleaner Gray — 27H Honeysuckle e Reiser USA. i 4DE37 — 
No. of Chemicals Item Floor Cleaner Blue 24H Citrus EPA Registered, Green Seal, OSHA 4WK26 4YJ27 
= MEM Dispensed Dispenser Fills No. Floor Speed Stripper Blue 6H Unscented OSHA Hazard Communications 20679 1CJ92 
ilution Control Dispenser and She! ; Standard, Safety Data Sheets, 
Wall Mount _ Floor Stripper Green 22H Unscented EPA and 29 CFR 1910.1200 4WK27 5YR50 
Twist 'n Fill Dispenser 1 Bottles, Buckets 20692 Neutral Floor Cleaner Green 3L Fresh 28AD44 = 
Wire Shelf for (4) 2 L Bottles 2BV53 Neutral Floor Cleaner Green 3H Fresh EPA Registered, Green Seal, OSHA 20675 1CJ94 
Container Item Neutral Floor Cleaner Yellow — 33H Unscented БЕГЕ 3GZX1 16.88 
Imprintin Cap. No. RI Seal of Approval, EPA 
Dilution Control Preprinted Bottles with Spout—Stream Pretreatment Gleaner Purple: 28H Unscented Registered, OSHA TEN ane 
EU ШШ ИЕШЕ concentrate _— Ea 16H05 Glass Cleaners Bl tC КЫЛ ДЕВӘБ 
ilution Control Preprinted Bottles with Sprayer—Mist, Stream ass Gleaner ue pple i = 
3M Bathroom Disinfectant Cleaner Concentrate 4 4È  1HH98 Glass Cleaner and Protector Blue 176 Apple EPA Registered, Green Seal, OSHA paras = 
3M General Purpose Cleaner 8 3207  1GH06 Heavy Duty Glass Cleaner Blue 20L Floral EPA Registered, OSHA 28AD45 — 
3M Glass Cleaner 1 il  2AV87  Sanitizer 
3M Heavy Duty Multi-Surface Cleaner 2 2L iHH99  Sanitizer Gray 16L Unscented FIFRA 2BW55 16198 
3M Quat Disinfectant Cleaner Concentrate 5 5L 1HH97 * L= Low flow for bottle filling. H = High flow for bucket filling. 
Portable 
3M Dispenser 
39CZ43 Label 
= = Color Label Нет 
Flow Control Dilution Product Label Coding Number Fragrance Std. No. 
Dilution Control Chemicals, 0.5 gal 
Control Systems All Purpose Cleaners 
General Purpose Cleaner Red 8A Citrus EFA Registered, Green Seal, OSHA 390755 
Dispensers minimize worker interac- Heav i azard Communications 
қ | k dsl y Duty Multi ; 
tion with chemicals by delivering Surface Cleaner Purple: c2. іш. Standard, Safety Data спее, 390700 
accurately diluted cleaning solutions Neutral Cleaner Green 3A Fresh EPA Registered, Green Seal, OSHA 390751 
directly int tai OSHA Hazard Communications 
irectly Into containers. Wall Mount Peroxide Cleaner Red 34A Unscented | Standard, Safe y Data Sheets, 390764 
2 Dispenser EPA and 29 CFR 1910.1200 
Portable Water Hose and Quick асырды Bathroom Cleaners 
Connect Kit—Reusable, movable Disinfectant Bathroom Cleaner ^ Teal 4A Baby Powder 390752 
onn А IE Non-Acid Bathroom G 15A Fresh FIFRA 396757 
kit brings highly accurate dilutions to Disinfectant Cleaner reen res 
-the- i Degreasers 
on-the-go convenience. Food Service Degreaser Orange ТА Unscented ОЗНА mE Communications 390754 
Е " TERT ; tandard, Safety Data Sheets, 
Wall Mount Dispenser Uses Industrial Degreaser Purple 26A Unscented EPA and 29 CFR 191012007 390263 
simple two-dial dispensing, and Deodorizer dens = 
4 i i azard Communications 
includes a three-point locking system | Deodorizer Blue ^ 13A Fresh Standard, Safety Data Sheets, 390756 
to limit chemical exposure and help m EPA and 29 CFR 1910.1200 
i іза f isinfectant Cleaners 
prevent theft. Small cabinet size fits Disinfectant Cleaner RCT Yellow _40A__ Unscented FIFRA 390765 
compact spaces. All Purpose HB Quat Disinfecting Cleaner Brown _ 25A Unscented 390762 
Cleaner Floor Care 
Dilution Control Chemicals— 39CZ50 Floor Stipper LO Green 22A Unscented po 396760 
Feature numbered and color-coded Portion Control Floor Cleaner Blue 24А Citrus ЕРА Registered, Green Seal, OSHA 390761 
labels for easy identification. HA Hazard Communications 
А asy id Speed Stripper Blue 6A Unscented Standard, Safety Data Sheets, — 39CZ53 
No. of Chemicals Item EPA and 29 CFR 1910.1200 
Description Dispensed Dispenser Fills No. Glass Cleaners 
Dilution Control Dispensers Glass Cleaner Blue 1A Unscented P 39С249 
Portable Water Hose 1 Bottles 396743 Glass Cleaner and Protector Blue 17А Apple EPA Registered, Green Seal, OSHA -39¢759 
and Quick Connect Kit Sanitizer 
Wall-Mount Dispenser 4 Bottles, Buckets 39247 Sanitizer Gray 16A Unscented FIFRA 390258 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Floor Care 
pH Value Information 
Neutral falls between 5 and 9 on the pH scale. Alkaline falls between 9 and 14 on the pH scale. Acidic falls between 0 and 5 on the pH scale. These 
These daily cleaners remove light soil or small ^ General purpose cleaners (9-11 pH) remove oils, cleaners remove soils caused by mineral deposits 
particles from surfaces. particulates, fats, and proteins. Heavy-duty degreas- апа organic matter including hard water marks, rust 
ers (13-14 pH) remove heavy grease and oil. stains, soap scum, lime, grease, and proteins. 
о BEST 7 е Г 4 — 
[Б-Ы SERS %% Вопа : } 


| 
р 


Qe om BF = | 


Multi-Surface Floor 2 
Cleaners % Maintainers 48FY27 


Floor cleaners remove everyday dirt, grime, and scuff marks. 


Floor maintainers extend the life of floors between finishes 
without dulling the gloss. They repair or fill in microscopic 
scratches and scuffs and eliminate the need for frequent stripping 


and refinishing of floor surfaces. 24L286 3U569 100421 


Container Container Item Pkg. 
H Value Type Size For Floor Type Properties Brand No. Qty. 
loor Cleaners 
Ready to Use Granules 


- 2ZHT1 33NU14 


Asphalt, Brick, Ceramic, Concrete, Granite, Laminate, Linoleum, E Best Sanitizers, 
Neutra Bucket 40 Ib Marble, Porcelain, Rubber, Slate, Terrazzo, Travertine, Vinyl, Wood Low Foam, Nonflammable Inc. 4BPY27 1 
Ready to Use Liquid 
Neutral Bottle 1.25 L Ceramic, Concrete, Laminate, Linoleum, Terrazzo, Vinyl, Wood Low Foam, No Rinse Required, Nonflammable Swiffer 494730 4 
Neutra Bottle 64 02 Ceramic, Linoleum, Marble, Vinyl, Wood Nonflammable Мор &Glo 241288 6 
СМЧ га Jug 1 ga Ceramic, Concrete, Linoleum, Marble, Slate, Terrazzo, Vinyl — Bona 61HL13 4 
oncentrated Liquid 
New E Portion Measuring Bottle pa Asphalt, Brick, Ceramic, Concrete, Granite, Laminate, Linoleum, Low Т ТМ атташе ie Hiss 1 
Neutral Jug Tga Marble, Porcelain, Rubber, Slate, Terrazzo, Travertine, Vinyl, Wood -- ow Foam, No Rinse Required, Nonflammable Diversey — 10F941 1 
Neutral Jug 1 gal Concrete, Linoleum, Rubber, Wood, Slate, Terrazzo, Viny Biodegradable, Low Foam Tough Guy — 444N59 1 
Neutral Jug 1 gal Marble, Rubber onflammable Diversey 2ZHT1 1 
Asphalt, Brick, Ceramic, Concrete, Granite, Laminate, Linoleum, ; A ; 
Neutra Box 5 gal Marble, Porcelain, Rubber, Slate, Terrazzo, Travertine, Vinyl, Wood Low Foam, No Rinse Required, Nonflammable Diversey 10F942 1 
Neutral Bucket 5 gal Concrete, Linoleum, Rubber, Wood, Slate, Terrazzo, Viny Biodegradable, Low Foam Tough Guy — 444N61 1 
Alkaline Jug 1 ga Asphalt, Ceramic, Wood, Laminate, Linoleum, Rubber, Terrazzo, Vinyl Соми Foam, No Rinse Required, Nonflammable Mr. Clean — 33NU14 4 
Alkaline Jug 1 gal Concrete, Linoleum, Rubber, Wood, Slate, Terrazzo, Vin Biodegradable, Low Foam Tough Guy 36ХХ45 1 
Alkaline Jug T gal Ceramic, Concrete, Laminate, Linoleum, Terrazzo, Viny| Low Foam, No Rinse Required, Nonflammable Mr.Clean 241286 3 
я Acidic Jug 1 gal Rubber — Zep 547М53 4 
oncentrated Powder 
à kaline Packet 2.202 Ceramic, Concrete, Laminate, Linoleum, Terrazzo, Vinyl Low Foam, No Rinse Required, Nonflammable ^ Spic and Span 2NDT1 45 
oncentrated Powder Packets 
Neutra Bucket 90c Asphalt, Ceramic, Concrete, Marble, Slate, Terrazzo, Vinyl No Rinse Required, Nonflammable Diversey 3U569 2 
Floor Maintalpers 
Ready to Use Granules 
А Asphalt, Brick, Ceramic, Concrete, Granite, Laminate, Linoleum, Best Sanitizers, 
Alkaline Drum 100 Ib Marble, Porcelain, Rubber, Slate, Terrazzo, Travertine, Vinyl, Wood Low Foam, Nonflammable Inc. 198С80 1 
Ready to Use Liquid — С " " Ds 
sphalt, Brick, Ceramic, Concrete, Granite, Laminate, Linoleum, , 
Neutra Jug 1 ga Marble, Porcelain, Rubber, Slate, Terrazzo, Travertine, Vinyl, Wood Nonflammable Diversey 100421 
Alkaline Jug 2.5 gal Linoleum, Rubber, Vinyl Scotchgard GORA51 2 
Concentrated Liquid — C m в m 
А 1 sphalt, Brick, Ceramic, Concrete, Granite, Laminate, Linoleum, ; 
Neutral Portion Measuring Bottle 32 oz Marble, Porcelain, Rubber, Slate, Terrazzo, Travertine, Vinyl, Wood Nonflammable Diversey 46E803 6 
Neutral Jug 1 gal Concrete, Linoleum, Rubber, Wood, Slate, Terrazzo, Vinyl Biodegradable, Low Foam Tough Guy 49ММ/24 
Concentrated Powder 
Alkaline Drum 125 Ib Brick, Ceramic, Concrete, Slate Biodegradable Zep 449V82 1 
Container Container Item Pkg. 
H Value Type Size Properties Brand No. Qty. 
loor Cleaners 
Ready to Use Liquid E 5 
Neutral Trigger Spray Bottle 32 oz = Bona 61HL14 4 Bona 
Neutra Cartridge 31 m Low Foam, Nonflammable pona TE 1 
leutra ug ga — ona 
Neutral Bucket 5 gal Nonflammable Diversey 32GR24 1 Wood Floor Cleaners 
Concentrated Liquid & Maintainer 
Neutral Jug 1 gal — Bona 61HL12 4 
Neutral Jug 1 gal Nonflammable Bona 55EC37 4 
Floor Maintainer 61HL12 and 55EC37 are 


Concentrated Liquid 
Alkaline Bottle 24 02 No Rinse Required Scotts Liquid Gold 39FD44 


quoe e» | === 3M == 


Concrete Floor Combination Floor 


portion measuring jugs. 61HL14 55EC37 39FD44 


А А = =, 
Cleaners Cleaners & Maintainers ға 
Remove oil, grease, and grime. Clean and shine floors in one step. They remove dirt : = = 
н em T de ; —— 225 р 
Concentrated powder changes color and grime and add a finish to floors in high-traffic ( ЕЛІ! 
when wet to indicate performance and areas. 60ВА49 is a portion measuring bottle. 2ZHT2 60RA49 
rinses easily. pH Container Container Item 
y ЗАММ/6 451A37 Value Туре Size For Floor Type Properties Brand Мо. 
WV Container container Praon - d Concentrated Liquid — - 
pH Value ype ize roperties ran o. sphalt, Concrete, Linoleum, А 
Concentrated Liquid Neutral Jug 1 gal Marble, Rubber, Slate Nonflammable Diversey 2ZHT2 
Alkaline Jug 1 gal Nonflammable Simple Green — 3ANW6 Alkaline ^ Jug 2.5 gal = Low Foam 3M GORA48 
Alkaline Drum 55 gal — Zep 449V78 Alkaline ^ Bottle 32 02 ЗМ  60RA49 
Concentrated Powder Ceramic, Concrete, Granite, Laminate, 
— Bucket 40 Ib Biodegradable, Zep 451437 Alkaline Box 5 gal Linoleum, Marble, Porcelain, Nonflammable Diversey 32GN10 
= Drum 500 Ib Nonflammable Zep 547К08 Terrazzo, Travertine, Vinyl, Wood 
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Floor Care Details on page A1. 


@ «т» 9 = ЗМ Bona 


Floor Finishes and Sealers 


бы... = ыш 


10F949 6CTR5 All finishes and sealers (except 48TH96) have a high gloss finish type. 
" . Finishes protect and restore floors with a scuff-resistant coating. They cover 
1 | sealed floor surfaces and are designed for use with high-speed buffing and 
Ұ |  burnishing machines. 
Sealers provide the base coat for floor finishes. They fill uneven and porous 
Se surfaces and create a semi-permanent layer with high chemical resistance. 
= Combination floor finishes and sealers work in one convenient step. 
4WYJA 10A329 10F957 444N54 Combine a sealing layer with a protective finish coat to save time and money. 
Container Container Min. Вед. Мах. Вед. Мах. Нет Pkg. 
Туре Size For Floor Type Brush Speed Brush Speed Drying Time Properties Brand No. Qty. 
Floor Finishes 
Ready to Use Liquid 
Jug 1 gal Asphalt, Rubber, Terrazzo, Vinyl 1,500 RPM — 1,500 RPM 30 min — Zep 451Ғ37 4 
Jug 1 gal Ceramic, Vinyl, Rubber 175 RPM 1,500 RPM 30 min Nonflammable Diversey 10F949 1 
Я L 
00 a a Concrete, Linoleum, Slate, Terrazzo 150 REM 1500 REM 2 ma Low Foam, No Rinse Required, Nonflammable Tough бү ae 1 
Jug 2.5 gal Vinyl, Terrazzo 1,500 RPM 3,000 RPM Thr Low Foam, Nonflammable Scotchgard 4WK33 2 
Bag 84.5 oz Ceramic, Vinyl, Rubber, Stone 1,500 RPM — 45 min Diversey 11Y628 6 
Bag 84.5 oz Rubber 175 RPM 1,500 RPM 30 min Nonflammable Diversey 11Y623 6 
Ba 1 gal, Asphalt, Brick, Ceramic, Concrete, Granite, Laminate, Linoleum, - ER 30 min Diversey 48TH96 4 
9 9 Marble, Porcelain, Rubber, Slate, Terrazzo, Travertine, Vinyl, Wood y 
Bag 1 ga | Concrete, Marble, Terrazzo И = = ihr Low Foam, Nonflammable _3M 6CTRS 2 
Box 5 gal Brick, Granite, Marble, Slate, Terrazzo, Ceramic 175 RPM — 45 min Diversey 11Y631 1 
ED E NN ins | E E 
OX 5 gal "m К min iversey 
Box — 5да Ceramic, Vinyl, Rubber 175 RPM 1500RPM 50 тіп Diversey 10F952 1 
Box 5 gal 1,500 RPM — 40 min Nonflammable Diversey 10F953 1 
Box 5 gal Ceramic, Vinyl, Rubber, Stone 1,500 RPM = 45 min Diversey 11Y629 1 
Box 5 gal Concrete, Vinyl, Terrazzo 1,500 RPM = 45 min Diversey 11Y627 1 
Box 5 ga Rubber 175 RPM 1,500 RPM 30 min Diversey 11Ү622 1 
Bucke 5 gal Asphalt 175 RPM  1,500RPM 45min Diversey 10F954 1 
Bucket 5 ga Asphalt, Rubber, Concrete, Terrazzo, Vinyl 200 RPM 200 RPM 30 min — Zep 451F24 1 
Bucke 5 gal Concrete, Linoleum, Slate, Terrazzo 150RPM — 1,500RPM 30 тіп Low Foam, No Rinse Required, Nonflammable Tough Guy 444N50 1 
Concentrated Liquid 
Bucke 5 ga Wood — — 3hr Low Foam, Nonflammable Bona 4WYJ4 1 
High Solids (High Gloss) Floor Finishes 
Ready to Use Liquid 
Box 5 ga Ceramic, Vinyl, Rubber 175 RPM 1,500 RPM 30 min Nonflammable Diversey 104329 1 
Bucke 5 ga Concrete, Linoleum, Slate, Terrazzo 1,500 RPM 3,000 RPM 30 min ^ Low Foam, No Rinse Required, Nonflammable Tough Guy 444N48 1 
Floor Sealers 
Ready to Use Liquid 
Jug 1 ga Asphalt, Rubber, Concrete, Terrazzo, Vinyl 200 RPM 200 RPM 30 min Nonflammable Zep 451D82 4 
Jug 2.5 gal Brick, Ceramic, Concrete, Terrazzo 175 RPM 3,000 RPM ihr Low Foam, Nonflammable 3M 5ND33 2 
Box 5 ga Linoleum 1,500 RPM — 30 min Nonflammable Diversey 10F957 1 
Buckel 5 gal Asphalt, Rubber, Terrazzo, Vinyl 200 RPM 200 RPM 30 min Zep 451Ғ44 1 


Combination Floor Finishes & Sealers 
Ready to Use Liquid 


Jug 1 gal А — — 30 min 
Bucke 5 gal Concrete, Linoleum, Slate, Terrazzo — — 30 min 


Floor Strippers D $ 3M Ge» 


Concentrated liquid strippers dissolve and remove buildup caused by multiple layers of floor finishes and 
sealers. Buildup may cause discoloring over time, and any dirt and dust embedded in the floor coatings 
become harder to remove with mopping alone. 


Low Foam, No Rinse Required, Nonflammable Tou Suy 444851 1 


Container Container Item 
Type Size For Floor Type Properties Product Series Brand No. 
z " Jug 1 gal Concrete, Terrazzo, Vinyl Butyl Free Pro Strip Diversey 100422 
3U142 { 3 Jug 1 gal Concrete, Linoleum, Slate, Terrazzo, Vinyl Biodegradable, Butyl Free — Tough Guy 36MF98 
1 Jug 1да Concrete, Slate, Terrazzo, Vinyl Butyl Free = Tough Guy 444М57 
? Jug 1 gal Concrete, Terrazzo, Vinyl Nu Bravo Diversey 100424 
Ұ Jug 2.5 gal Concrete, Slate, Terrazzo, Vinyl Biodegradable — Tough Guy 36ХХ51 
Jug 2.5gal Concrete, Linoleum, Marble, Terrazzo, Vinyl Nonflammable — 3M 3U142 
Box 5 gal Pro Strip Diversey — 100423 
Box 5 gal Butyl Free Pro Strip Pure Diversey 20,850 
Box 5 gal Concrete, Terrazzo, Vinyl Pro Strip Ultra Diversey —20J852 
Box 5 ga Bravo Diversey — 100425 
Box 5 ga — Bravo 1500+ Diversey 201853 
Bucket 5 ga Asphalt, Ceramic, Rubber, Terrazzo, Vinyl — Zep 547К29 
Bucket 5 gal Concrete, Slate, Terrazzo, Vinyl Butyl Free с - Tough Guy 444М58 
Bucket 5 ga Porcelain — trip-Ease Ze 451D98 
10С425 444N58 Drum 55 gal Ceramic, Concrete, Terrazzo Biodegradable Formula 22 zd 449V50 


^ Baseboard Strippers MISTY % 3M <> 


Ready-to-use strippers simplify the removal of buildup from baseboards, edges, and spot buildups by 
clinging to vertical surfaces for maximum dwell time. These strippers are also useful in stairwells and 
У floor areas too small for scrubbing machines. 


p Container Container Cleaner Item 
Н \ Туре Size Form For Floor Type Properties Product Series Brand No. 
1 ] 18 oz Foam Linoleum, Porcelain, Wood Biodegradable X-Wax Misty 36P141 
Aerosol 2007 Gel Porcelain, Vinyl, Wood — Tough Guy — 2DCA6 
Spray 20 oz Liquid — Nonflammable — Tough Guy — 6PEC3 
an 2107 Liquid ^ Concrete, Marbe, Terrazzo, Vinyl, Wood = Trouble Shooter 3M 3U123 
23 oz Liquid Concrete, Terrazzo, Vinyl Bravo Diversey 10F958 
3U123 10F958 4WH66 Bottle Tat Liquid Concrete, Marble, Terrazzo, Vinyl, Wood Nonflammable Trouble Shooter 3M 4WH66 
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Trigger Sprayers 


= 28/400 closure size = Polypropylene seals Dispensing Dip Tela Sprayer ғат em a ы за 
А j i ype eng olor ran 0. 
Attach to compatible spray bottles for dispensing the Foam 9 vein White — Tough Guy 30603 @ 
bottle contents. Trigger sprayers have an adjustable Mist, mE ud in Gray Tough Guy rns 
- i ist, Stream 4 іп ue ough Guy 
nozzle and a squeeze pump handle for applying | Mist Stream — 9 Vein White Tough Guy 22WN7 
cleaners, disinfectants, degreasers, and other liquids. Mist, Stream 97 іп Red Tough Guy SUE 
i ist, Stream 5 іп ray olco 
2ZWNT sprays upside down. 22N549 offers an Mist Stream — 9 ^in Gold/Black Tough Guy 386407 4TH69 3U594 22N549 
extended reach. Mist, Stream —— 36 in Green Tough Guy 22N549 (Jug not Included) 
: . "impact ЕЦ а 

Bottles with Trigger Sprayer ----- 
Spray bottles with trigger spray- Container Dispensing Sprayer m Graduation Item Pkg. : ! 
ers apply cleaners, degreasers, ue m Bottle Color Color Imprinting Markings — Brand No. (іу. "Y1 
disinfectants, and other liquids in 0.5L Stream ү шее Е: ue No Imprinting Yes ough Guy 35WT50 1 ж | 

Я 0.5L ream reen/White Green No Imprinting Yes ough Guy 35WTo1 1 j 
Hane d m i care 0.51 Stream Yellow/White Yellow Мо Imprintin Yes ough Guy 35WT52 1 
acilities. Inese em ottles are 0.5L ream Red/White ^ Red No Imprinting Yes ough Guy 35WT53 1 

ically filled fr E ntainer: 1L Stream Blue/White — Blue No Imprinting Yes ough Guy 35WT54 1 35WT50 ZZWNS 
typ y il 0 . со ers 1L Stream Green/White Green Мо Imprinting Yes ough Guy 35WT55 1 
and used for small jobs, such as 1L Stream Yellow/White Yellow No Imprintin Yes ough Guy 35WT56 1 

i 1L ream Red/White ^ Red No Imprinting Yes ough Guy 35WT57 1 Р 
cleaning glass or countertops. Trigger Spray Bottle = ) 
802 Mist, Stream — White White No Imprinting No ough Guy 20WU24 12 * 
Dual spray bottles allow you to 16 02 Stream Clear White Мо Imprintin Yes Impact — 39FC97 1 
use all the product in the containers 24 02 Mist Stream White White Tough Guy 2ZWN8 Yes ough Guy 22008 0 
i id- 07 ream ear e o Imprinting es mpact 
and reduce hand fatigue by provid 3602 Mist, Stream — Clear Black No Imprinting Yes ough Guy 20WU23 12 
ing a continual spray at every angle, 36027 Mist Stream White Gray Мо Imprintin Yes ough Guy 22N548 1? ^ зосЕВӘ 
including upside down. Unger Sprayer On A Belt Т 4 
33 о2 Stream Clear White Unger Yes Unger 2RNA7 1 2RNA7 

Bottles without Sprayer impact LE E 


Empty bottles without a trigger sprayer or cap replace broken spray bottles. Customize by 
pouring bulk liquids into these smaller bottles and adding a compatible trigger sprayer. 


Container Graduation Item [з | 
Capacity Bottle Color — Closure Size Markings Imprinting Brand No. % = d 
16 oz White 28/400 Yes No Imprinting Impact 39FC96 bA Xas [ 
22 07 White 28/400 Yes No Imprinting Impact 39FD02 Beer EX 
24 oz White 28/400 Yes No Imprinting = 3LFD6 = 
24 07 White 28/400 Yes Tough Guy 3U592 Tough Guy 3U592 » 
32 oz White 28/400 Yes Tough Guy 3U593 Tough Guy 3U593 % 
1 gal Clear 38/400 No Alpet D2 Surface Sanitizer Best Sanitizers, Inc. 36Р195 39FDO2 3U592 


Hand-Pump Compressed 
Air Bottles with Sprayer 


These sprayers pressurize water, cleaning agents, pesticides, and other liquids to dispense them. Fill bottles 
from bulk containers for smaller jobs. Commonly used to apply cleaners, degreasers, disinfectants, and other 
liquids throughout office buildings, healthcare facilities, and outdoor grounds/landscaping. 


35WT59 


Container Item 

Capacity Dispensing Type Bottle Color Sprayer Color Imprinting Brand No. 
TE ist, Stream White lue No Imprinting Tough Guy 35WT58 
ISE Mist, Stream Blue/White Blue No Imprinting Tough Guy 35WT59 
51 oz Mist, Stream White Black Full Function Power Sprayer olco TLXH3 
51 02 Foam White — Gray/Black/White ^ Heavy Duty Commercial Foamer Sprayer — 3LFU6 
51 02 Mist, Stream White ray/Black Professional Heavy Duty Sprayer Spray Mist Tough Guy — 4YJ23 


Cleaning Supplies Holders — mm 
Carry Tote—Holds and transports Caddy Bag—The BRUTE® trash сап caddy 


quart bottles and other small bag fits 32- or 44-gal. BRUTE containers. 
cleaning items. Durable plastic Large elastic pockets are designed to hold 
construction with hand grip. cans, bottles, tools, cleaning utensils, and 


34 in Organizer/Tool Holder— other accessories. Adjustable buckles. 


Features 3 S-hooks, 2 double hooks, Vented Dispensing Container— 
1 message clip, and 1 сату sling for Extended faucet helps fill bottles and 


electrical cord. other containers without spilling. Molded 
28 in Organizer/Tool Holder— graduations. 
Offers 6 holders with rubber grips for Dispensing Rack and Wire Basket— 4CY23 1CG18 3U595 
tools or handles. Rack organizes liquids and snaps together Item 
Я i : Descripti H w L Brand No. 
Rim Caddy—BRUTE® rim caddy WA т ү ih m m 1 P » Carry Tote — 4%іп 10%іп 15 іп Tough Guy 2NXUA 
snaps securely onto the rim of gat. of liquid plus supplies, ЗА in Organizer/Tool Holder 2Иіп Vin 34 in Rubbermaid 4W307 
extension legs to easily accept 5-gal. 28 in Organizer/Tool Holder 2in 3%in 28in Unger 24К350 
BRUTE 44-gal. trash cans and dispensing containers. Wire basket, sold Round Rim Caddy 634in 26 %in 32 іп Rubbermaid 4CY23 
features storage compartments and p 9 c d Caddy Bag for Round or Square Trash Cans 20%in 23%in 20іп Rubbermaid 1CG18 
hooks. pl th surf 4 separately, conveniently stores spray 5-Gallon Durable Vented Dispensing Container — — — Tough Guy 30595 
OOKS, pius smooth surfaces Tor easy bottles on plastic shelvin Dispensing Rack 48 in 143&13in 15in  ToughGuy 30596 
cleaning. p g. Wire Basket 4in 12in  4in  ToughGuy 30508 
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Housekeeping Carts & Accessories 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


General 
Purpose Cart 
5M880 


HYGEN 
Microfiber 
Cart with 
Charging 
Bucket 
6JHV1 


High-Security 
Microfiber Cart 
1PBJ9 


Full-Size 
1RF35 


High-Security 
1LWP3 


Large Cart 
39UL36 
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Rubbermaid 


Commercial Products 


Janitorial Cleaning 


= Swivel casters are nonmarking 


GENERAL PURPOSE CARTS 
Space-saving carts accommodate 
common cleaning items and 
waste collection. 


HYGEN MICROFIBER MOPPING 
KIT WITH CHARGING BUCKET 
Designed to help reduce cross- 
contamination when damp 
mopping in healthcare environ- 


Carts 


HIGH-CAPACITY MODULAR 
Provide 40% more storage than 
standard janitor carts, in the same 
footprint, with 30% larger, leak- 
proof, zippered, side-opening waste 
bags. Accommodate 32- to 55-gal. 
BRUTE containers. Securely hold 
WaveBrake Dual water mopping 
combos or microfiber mop bucket 
dollies. Include 2 bottle caddies and 
5 rubber tool grip handle holders. 


ments, and help improve dry time. 
Cleans up to 5000 sq. ft. Bucket is 


Can be used with Microfiber 
Disinfecting Bucket 5NY73, sold 


fully-loaded with microfiber pads. ^ separately on page 1534. 
Trash Overall | Overall Overall 
Description Bag Cap. Ww H Color 
General Purpose Carts 
Traditional Cleaning Cart 24 ga 46 in 2134 in 38 % in Blue 
Traditional Cleaning Cart 24 ga 46 in 2134 in 38 % in Black 
HYGEN Microfiber Mopping Kit with Charging Bucket 
Microfiber Janitor Cart 
Ca A Mops. у Sign 34gal 48⁄4in —22in 53%in Black 
and Mesh Laundry Bag 
High-Capacity Modular Janitorial Carts 
High-Security Microfiber Cart 34 ga 48 1⁄4 in 22 in 53 ^ in Black 
JanSan Microfiber Cart 34 gal 48 Y% in 22 in 44 in Black 
JanSan Microfiber Cart 34 gal 48 У in 22 in 44 in Black 
JanSan Cart 34 gal 49%іп 22'9&in 447 іп Black 
Accessories 
Locking Compartment for 5M880 — 20 in 16 in 11% іп Yellow 
Replacement Bag for 5M880 — 17 “іп 10%іп 30 % in Yellow 


Rubbermaid 


Commercial Products. 


Structural Foam Housekeeping Carts 
A complete system solution for COMPACT FOLDING 
cleaning high-profile areas. Space-efficient cart can service 9 to 12 
FULL-SIZE rooms and fold down for storage. Has 

теқ 5 cu.-ft. of cabinet area which can be 
ца accessed through double-locking doors 
used to service 13 to 16 rooms. 01 both sides of cart. With vacuum 

` holder, zippered fabric waste/linen bag, 
and removable 10-qt. sanitizing caddies. 


Overall Overall Overall 
Description L w H 

Housekeeping Carts 
Full-Size without Doors 60 in 22 in 50 in 
Executive Full-Size Housekeeping Cart 61%іп 23%in 18% in 
Compact Steel Body with Powder-Coated/ Baked-On Finish — 49 in 22 in 50 in 
High-Security 51%in 22in 53 іп 
Accessories 
Replacement Vinyl Bag for 1RF35 17 Yin 10Фіп 33 in 
9-Pouch Pocket Bag for 1LWP3 28in 19%in 1%in 


Rubbermaid 


oducts 


Executive Quick Carts 


High-Security Microfiber, 1PBJ9 
Locking doors and security hood open on 
both sides for quick, easy access. Includes 
waste cover. 


JanSan Microfiber, 1PBJ8 

Features 4 removable, color-coded pails, 
4 nonmarking 4" swivel casters, and a 
folding front platform. Includes two 30-qt. 
storage bins and mop bucket attachment. 


JanSan Microfiber, 1PBJ7 
and JanSan 1PBJ6 


Include folding front platform and mop 
bucket attachment. 


No. of Item 

Shelves Casters Wheels No. 
1 2) 4in (2) 8 in 9PVET 
1 2)4in (2) 8 in 5M880 
2 2)4in (2) 8 in 6JHV1 
1 2)4in (2) 8 in 1PBJ9 
1 4)4in 8 in 1PBJ8 
1 2)4in (2) 8 in 1PBJ7 
1 2)4in (2) 8 in 1PBJ6 
— — — 4YJ55 
— — — 52/К78 


HIGH-SECURITY 


Ergonomic, lightweight cart with 
compact footprint. Only 22"W ideal 

for fitting in space-constrained areas. 
Locking security hood and doors secure 
supplies when cart is unattended. 
Includes vacuum holder, 2 zippered 
linen/waste bags, rubber tool grips and 
hooks, and large 7.5 cu.-ft. capacity. 


No. of Item 
Color Shelves Casters Wheels No. 
Black 1 (2)8in (2) біп 1ВЕЗ5 
Gray 2 (48in — 141684 
Black — — — 8VMF8 
Black 2 (24in (2)8in 1LWP3 
Black — — — 490837 
Black — — — 1LWP5 


High-performance polyester carts feature pockets, large caddy, and main compartment that includes adjustable 
dividers. Convenient removable caddy and inner liner promote easy cleaning or replacement. All carts have (2) 4 
in wheels, 1 shelf, 6 outer pockets (including 1 plastic-lined) and 6 inner pockets, except Small cart has 5 outer 


pockets. Replacement Liners and Caddies sold separately below. 


Overall Overall Overall 
Description L W H 
Large—60 Ib. cap., 3.55 sq.-ft. of total vol. cap. 22in 15 in 24 54 in 
Medium—40 Ib. cap., 3.07 sq.-ft. of total vol. cap. 22 іп 15 іп 21 A in 
Small—30 Ib. cap., 2.80 sq.-ft. of total vol. cap. 22in 15 іп 17 in 


Find even MORE on Grainger.com? 


PLASTIC 
POCKET 
CART LINER CADDY LINER 

Item Item Item Item 
No. No. No. No. 

39UL36 | 39UL32 | 39UL34 39UL39 

39UL33 | 39UL35 | 39UL34 39UL39 

39UL31 | 39UL37 | 39UL38 39UL39 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


CLEANING & JANITORIAL 
Pedestrian Safety 


pw 


Barricade 


Safety Safety Cone— System 
Cone Collapsible with Belts 
2LEC6 3UU66 2LEC8 


Froducts Company, LLE 


= де 
Barricade 
Safety Cones, Systems, tm 
and Barricade Signs 

All cones have a yellow background, except 6VKP6 is orange. Legend text is 
black for all cones and signs. 

Safety Cones—Stack standard cones to reduce storage space. Collapsible 
cones compress and store in a tube mounted to the wall. 

Safety Cone Systems—6VKTO includes (2) 20 ft yellow plastic chains, (2) 
signs, (3) red flashing lights, (4) message labels, and (5) yellow cones. 2LEC8 
includes (1) cone, (1) 20 Ib weight ring, and (1) nylon barricade belt. 2 units are 
required to make complete system. 

Accessories—2LED3 helps stabilize 36 in safety cones. Flashing Light requires 
one D battery, not included. 2LED2 snaps into the top of 36 in cones to hold 
standard rigid signs. 6VKT2 is injection-molded polypropylene for high-traffic 
indoor areas. 6GJA1 adhesive-mount, plastic labels are compatible with safety 
cones. Sign legends are: Slippery Wet Floor Please Walk To The Right, Slippery, 
Wet Floor Please Walk To The Left, Watch Your Step. Have as yellow background 
with black and red legend text. 

Door Barricade Signs—2LEB6 telescopes 42 in to 72 in, and 6GJAO tele- 
scopes 30 in to 44 in to close off areas to foot traffic. Double-locking design 
with adjustable torsion lock and rubber ends grip the door frame or wall. 


Wovus { 


Н Legend Material Brand Item No. 
Safety Cones, 4 Printed Sides 
26 in i ; i ough Gu 6VKR4 
36 in Caution/Cuidado/Attention Tough Guy OLECS 
26 in 1 | | ough Guy 6VKR6 
36 in SUBE Polypropylene ‘ough Guy 6VKP6 
36 in ough Guy 2LEC7 
26 in Caution Wet Floor ough Guy 6VKR5 
36 in Caution Wet Floor/ ough Guy 2LEC6 
36 in Cuidado Piso Mojado HDPE Rubbermaid 3NB42 
Safety Cones—Collapsible, 3 Printed Sides " 5 
20 in А ; ; Fabric, Galvanized Steel, Rubbermaid 3UU65 
30 in Caution/Cuidado/Attention Nylon, Polypropylene ^ Rubbermaid 30066 
Safety Cones—Collapsible, 4 Printed Sides 
18 in Caution Wet Floor/ Nylon Handy Cone 9XZN4 
31 in Cuidado Piso Mojado y Novus Products 6ХМН1 
Description H Legend Material Brand Нет No. 
Saret Gone Systems, 4 Printed Sites n— 
arricade System i aution Safety First/Cuidado ; 
with Chains” 26 in La Seguridad Manda Plastic Tough Guy — GVKTO 
D 36 in Caution/Cuidado/Attention Plastic ToughGuy 2LEC8 
Description Brand Item No. 
Safety Cone Accessories 
240 in Plastic Barrier Chain, 0.80 in W Tough Guy 21ЕВБ3 
Weight Ring, 1 in H Tough Guy _ 2LED3 
Flashing Light, 5 $6 in H Tough Guy _ 2LEC9 
Sign Holder, 1 75 in H Tough Guy — 2LED2 
Lock-In Sign Message Board, 10 % in Н Tough Guy — 6VKT2 
Message Labels, 8 in H x 8 in W, Pkg. of 4 Tough Guy — 6GJA1 
Sign Legend Nominal Sign Size Color Brand Item No. 
Door Barricade Signs, 1 Printed Side 
Closed for Cleaning/Cerrado Por Limpieza 18 іп х 1394 in — Yellow — Tough Guy 21ЕВ6 
closed for Maintenance - 18inx1334in Yellow — ToughGuy 6GJA0 


Rubbermaid 


Over-the-Spill Station Kit 


Designed for quick containment, identification, and absorption of water- and 
oil-based spills. 3NB37 includes (22) large pads, fasteners, and a plastic, 
refillable dispenser that attaches to flat surfaces. 3NB40 mounts onto 
Rubbermaid floor signs or any flat surface and holds 
medium-size tear-off pads. Each yellow pad is coded 
with universal caution symbol and "Caution Wet Floor" 
message in English and Spanish. 


Item 
Description No. 
Station Kit 3NB37 
22 Large Fads [absorb 16 oz per pad) 3NB38 
22 Medium Pads (absorb 14 oz per pad) 3NB39 NB 
22-Pad Tablet (absorb 14 oz per pad) 3NB40 3NB37 
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BA gn 


2 Sides 2 Sides With Middle Reversible, 
55AK19 5W544 Support, 4 Sides 4 Sides 
3XH26 3YTG6 
= . 
SEEZ-Z ALL Rubberm: 


A-Frame Plastic Floor Safety Signs 


Portable signs fold flat for easy storage. Not retroreflective. 

See-All Industries signs are waterproof and have a write on surface. 
Rubbermaid and See-All signs are ANSI, OSHA, and 29 CFR 1910.145 
Compliant. 

Middle Support Signs—Offer extra stability. 

Reversible Signs—Fold signs inside out and lock bottom tabs together to 
display message that is on the reverse side. 

Blank Signs and Die Cut Lettering Kit—Create custom message with blank 
signs and die cut sheet of letters and numbers. 3YTV5 includes (3) each of A, E, 
1, 0; (2) each of L, N, R, S, T, U; (1) each of the remaining alphabet and numbers 
1 to 9; and basic punctuation characters. 


Item 
Sign Legend Nominal Sign Size Color Brand No. 
Floor Sign, 1 Printed Side 
Danger Do Not Enter 20 in x 12 in White See All Industries 3YTC9 
Floor Signs, 2 Printed Sides 
EET grsonne' Only 20inx12inx12in White See All Industries ЗҮТЈ6 
Caution/Cuidado/Attention 25inxiiinxtfiin Yellow Rubbermaid 30953 
Caution Forklift Traffic Yellow See All Industries 3YTH6 
Caution Header, Blank Bottom Yellow See All Industries ЗҮТН9 
aution Maintenance А 
Work In Progress БЕРЕТІН Yellow See All Industries 3YTJ9 
Caution Men Working, Yellow See All Industries ЗҮВ29 
aution Spill Cleanup In А 
Progress Stay Clear Yellow See All Industries ЗҮТЕЗ 
Caution Watch Your Step Yellow See All Industries ЗҮТАЗ 
Caution Wet Floor 233% in x 115/64 іп Yellow Tough Guy 55AK19 
Caution Wet Floor 25inx1iinx26in Yellow Rubbermaid 5W544 
onfined Space Permit ; А 
Required For En " White See All Industries  3YTD9 
Danger Chemical Spill Keep Away White See AllIndustries 3YTD6 
Danger Header, Blank Bottom White See All Industries ЗҮТЈЗ 
Danger No Pedestrian Traffic 20inx12inx12in White See All Industries ЗҮТЕб 
Danger ШИШЕ Hazard White See AllIndustries ЗҮТЕЗ 
anger Spill Cleanup In P ; 
Progress Stay Clear White See All Industries 3YTE9 
Hazardous Area White See Allindustries ЗҮТОЗ 
Rest Rooms Being Cleaned 24 in x 12 in Yellow ough Guy 6DMH1 
Rest Rooms Closed х11%іп White ough Guy 6DMG9 
Floor Signs—With Middle Support, 2 Printed Sides 
Asbestos White ough Guy 6DMG2 
Authorized Personnel Only White ough Guy 6DMG4 
Caution Attention/Cuidado/Achtung Yellow ough Guy 2LEA8 
Caution Forklift Traffic Yellow ough Guy 6DMF9 
Caution Men Working Yellow ough Guy 6DMG6 
Caution Watch Your Step Yellow ough Guy 6DMF8 
MEE UO Yellow ough Guy 2LEB1 
onfined Space Permit т 
Required For Entry 24 in x 112986 White ough Guy 6DMG7 
Danger Chemical Spill-Keep Away in x 12 in White Tough Guy 6DMG3 
Danger Do Not Enter White ough Guy 6DMH4 
Danger Overhead Hazard White Tough Guy 6DMGO 
Handling Chemicals White ough Guy 6DMH5 
Hazardous Area White Tough Guy 6DMH3 
Keep Right/Le Yellow ough Guy 6DMG5 
No Smoking White Tough Guy 6DMG1 
Restricted Area White ough Guy 6DMG8 
Wet Paint White Tough Guy 6DMHO 
Floor Signs—With Middle Support, 4 Printed Sides 
Caution Attention/Cuidado/Achtung — 37 in x 12 in x 12 іп Yellow ough Guy 2LEA9 
Caution Wet Floor 37 in x 12 in x 38in Yellow Rubbermaid 3XH26 
Closed/Cerrado/Geschlossen/Ferme 37 in x 12 in x 12 іп Yellow ough Guy 2LEB2 
Reversible Floor $ Signs, 4 Printed Sides 
aution Forklift Traffic, Caution А 
No Pedestrians Fort Area Yellow See All Industries 3YTK9 
aution Men Working, Caution ; 
Construction Area 9 Yellow See All Industries ЗҮТК6 
Cau on уй Your Step, 20inx 12inX12/n Yellow See All Industries 3YTG6 
cau fon Wet Floor " Yellow See All Industries ЗҮТКЗ 
et Paint, Caution Maintenance ; 
Work In Progress Yellow See All Industries ЗҮТІЗ 
Nominal Item 
Description Sign Size Color Brand No. 
Blank Floor Signs and Lettering Kit 
Blank Floor Sign 20inx12 Yellow — See All Industries ЗҮТОб 
Blank Floor Sign inx12in White — See All industries — BYTV1 
Lettering Kit For Use With 3YTU6 and 3YTV1 — — See All Industries ЗҮТМ5 


1527 


CLEANING & JANITORIAL 


Mop Buckets, Tubs & Pails 


Galvanized Steel Mop Buckets 


Zinc coating on round buckets 
prevents leaks and corrosion. 
Hot-dipped galvanized after H 
bucket is formed. Durable, Тіп 
weather-resistant mop buckets — 9 in 
are ideal for cleanup, wet or dry 


transport, storage, and more. Tiin 


Shape Cap 
Hot- “Dipped Galvanized Steel 
Oval 2 gal 3ANT6 
Oval 4 gal ЗАМТ5 
Oval 5 % gal 3ANT4 
Oval 7% gal 3HNF5 
Round 9 gal ЗНМЕ8 
Oval 10 % gal 3HNF6 
Oval 16 gal 3ANT7 
Round 35 gal 3HNF7 
Galvanized Steel 
Round 92/4 gal 3ANR9 
Round 11 gal 3ANT1 
Round 15 gal ЗАМТ2 
Round 17 gal ЗАМТЗ 
— 


36LH94 


1528 GRAINGER. 


9 Yin 
10 in 


Item 

w Cap. Brand No. 
9 in 1% gal. — 2МРЕ4 
10in 2 gal. — 2МРЕ5 
11in 2% gal. Tough Guy 2МРЕб 
11 йіп  3gal — 2MPE7 
111%4іп 3% gal. - 2MPE8 


Galvanized 
Steel Tubs 


Tubs are hot-dipped galvanized steel 
or galvanized sheet steel. Equipped 
with side drop handles. 3ANR9 is not 
watertight; for dry measure only. 


"impact 
Plastic Bucket 


White multi-use bucket has a steel 
handle with an ergonomic plastic grip. 


Item 
L Ww Cap. No. 
12!4in 121/віп 5 gal 39FC98 


Steel Pails 


Feature a zinc coating that helps 
prevent leaks and corrosion. 


Item 
L w Cap. No. 

5 in 7 Ain % gal 36LJ02 
9 іп 9%in 1001  36LH94 
11 in 11 in 270441 361Н95 

12%іп  1234in 37да 361Н96 


Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Steel Mop Bucket and Wringer 


2W318—24-ga. steel bucket offers mechanically locked, hand-soldered seams. 
Bucket has a reinforced top ring, riveted bail ears, embossed graduations, and 
2" rubber wheels. 

2W316—Linkage system and 5$" solid steel shaft put more force on mop head. 
Heavy-gauge zinc-electroplated steel to resist corrosion. Large drain openings. 
Works with 2W318 Mop Bucket. 


Item 
Description Cap. No. 
Wheeled Oval Bucket, 16 in Hx 12 in W 6% gal. 2W318 
Side Press — Side Press Mop Wringer — Морз _24816_ Wringer 20 to 40 oz Mops 2W316 


5M792 


Plastic Mop Buckets 


These 1-pc. buckets feature pour spouts and molded-in graduations for more 
accurate measuring. Rust-resistant handles with plastic sleeves. Rubbermaid 
buckets are HDPE construction. 


GRAY RED 
Item Item 
Description Shape Cap. Dia. H Brand No. No. 
Bucket Round 216 gal. 10in 10%in  ToughGuy | 1ELJ8 | 1ELJ9 
Bucket Round 270 gal. 10 %2in 10%in Rubbermaid | 4W246 | 5M792 
Bucket Round 3⁄2 да. 9%#їп 11/4in ToughGuy | 1ELK1 — 
Bucket Round 3⁄2 gal. 11 іп 11/4in Tough Guy — 1ELK2 
Bucket Round 3v2 gal. 12in 11%in Rubbermaid | 3U660 | 30661 
PUDE Rectangular 4⁄4 gal. — 10%in  ToughGuy | 1ELK3 — 
БОД Rectangular 434 даі. — 1iin ToughGuy | 1ELK4 — 
Bucket with Split 
Compartment Rectangular 474 gal. -- 10%in Rubbermaid | 30662 — 


and Plastic Grip 


Color-Coded 
Plastic Pail Set 


Reduce the possibility of cross 
contamination by differentiat- 
ing areas of use. Polypropylene 
pails are sold as a set in 

4 colors: blue, green, red, 

and yellow. A metal handle 
makes each cleaning pail 

easy to transport. Use with 
Rubbermaid Janitor Carts. 


Item 
Cap. H No. 
1% gal 8^ in 1UFF6 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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CLEANING & JANITORIAL 
Mop Bucket Combos 


Mop Bucket 
without Wringer 
Red 
D8083 


Combo with 


Down Pressure Wringer 
Yellow 
D8085 


Tough Guy 
Down Pressure 
Wringer 
D8084 


Mop Bucket/Wringer Combos 


Bucket/Wringer Combos and Mop Buckets—35-qt. bucket comes equipped 
with casters and a powder-coated metal handle. D8083 is a mop bucket without 
a wringer. 


Mop Wringers—Wringers include PVC handle cover and powder-coated metal 


handle. 
> CHOOSE: Item 
Description Cap. Color No. 
Mop Bucket/Wringer Combos 
ith Gi ; Blue, Brown, Green, 
Combo with Side Pressure Wringer 8 34 gal Orange, Red, Yellow D8082 
Combo with Down Pressure Wringer 8 34 gal ОҢЫ Green, D8085 
Mop Buckets 
Mop Bucket without Wringer, Blue, Brown, Green, 
use with D8081 or D8084 8% gal Orange, Red, Yellow 28083 
Mop Wringers 
Р ч Blue, Brown, Green, 
Side Pressure Wringer for D8083 35 qt Orange, Red, Yellow D8081 
Down Pressure Wringer for D8083 35 qt Blue, Green, Orange, D8084 


Red, Yellow 


Rubberm: 


Commercial Products. 


Institutional 
Mop Bucket and 
Wringer Combo 


Designed for use in correctional and 
institutional applications—virtually all- 
plastic, metal-free design reduces the 
ability for making weapons. Features 
quiet-rolling 3" nonmarking casters. 
Wave baffles result in less splash- 

ing while mopping and maneuvering. 
Molded-in handles, sink ledge and a 
pour spout provide control to ensure a 
safe and stable emptying process. 


Item 
Description Cap. Color No. 
WaveBrake with Funnel Pressure Wringer 8 34 gal Yellow 5NY94 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Tandem 1-Piece 
Bucket/Wringer 
Combo 
2FTP8 


Color coded combo 
E4108 helps keep 
different types of 
cleaner separated 


= Rubbermaid 
Mop Bucket/Wringer Combos == 
TANDEM 
All-in-one compact design with inte- 
grated bucket and wringer provides 
effective wringing and no lost parts. 
31-qt. bucket has a down pressure 
wringer and accepts up to 24-02. 


the mop bucket. Improved wringer 
design works with more mop sizes, 
extra small to extra large (12- to 
32-07.). Built-in steel handle provides 
a secure grip to lift and carry the 
bucket. Red handle at back of mop 


mops. bucket helps lift, carry, and empty the 
bucket. Structural web-molded plastic 

NEW GENERATION WAVEBRAKE : f 

BUCKET/WRINGER COMBOS construction. 493696 includes a foot- 


operated drain in front of bucket to 


Patented mop bucket system helps empty into floor drains. 


prevent workplace hazards associated 


with spills and splashes. Color- A ыры RET S 
coding on Bucket/Wringer Combos 
22 perc COMPONENTS 


helps reduce cross-contamination. 
Organize by function, department, 

or building area. WaveBrake baffles 
reduce splashing while mopping and 
maneuvering for a safer environment. 
Molded-in pour spout and sink ledge 
help direct water while emptying 


Individual components and colors are 
available to build a cleaning system 
that meets your specific needs. 

Note: New Generation WaveBrake wringers, 


replacement buckets, and dirty water buckets 
will not fit on pre-September 2018 mop 


buckets. 
P CHOOSE: Item 
Description Cap. Color No. 

Tandem Combo 

1-Piece Bucket/Wringer 7% ga Yellow. 2FTP8 
New Generation WaveBrake Bucket/Wringer Combos 

With Side Pressure Wringer 6 v^ ga Yellow 493H19 
With Side Pressure Wringer 8 34 gal засо зше ӨШ Е4108 
With Side Pressure Wringer and Drain 8 3 gal Yellow 493696 
With Side Pressure Wringer 11 gal Yellow 2FTK7 
With Down Pressure Wringer 8 34 gal КЕП Su, Srt, E4107 
With Down Pressure Wringer 11 gal Yellow 2FTK8 
New Generation WaveBrake Build Your Own Bucket Components 

Mop Bucket 8 % gal Yellow. 493H10 
Dirty Water Bucket 4 V^ ga Red 493H18 
Side Pressure Wringer — Black, Hue, Brown; K2010 
Down Pressure Wringer — Yellow, Brown, Blue, Red, Black — K2011 
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CLEANING & JANITORIAL 
Wet Mop Heads 


String Wet Mop Heads 


1 4-ply 

= Looped-end 

a Stitched tailband 

= Multiple colors help avoid 
cross contamination 

= Wet mop handles sold 
separately on page 1532 

= Launderable unless 
otherwise noted 


Cotton/Rayon/Synthetic Blend— 
Durable mop heads have open-end 
spun yarn. Resist unravelling, fraying, 
and linting. Tailband prevents tangling 
and improves floor coverage. 


Cotton/Synthetic Blend—Mop 
heads are highly absorbent. Looped- 
end design increases floor coverage 
and reduces streaks. 


Cotton—Cotton material is more 
absorbent than other cotton/synthetic 
blends. 


Antimicrobial—Mop heads feature 
antimicrobial yarn treated with a 
Silver-based agent. 


Rayon/Polyester—Contain a 
minimum of 5096 post-consumer 
recycled content. 


BLUE | GREEN |ORANGE| WHITE | RED 
Headband Mop ltem | Item Item Item | Item 
Size — DryWt. Size Connection Type No. No. No. No. | No. 
_Cotton/Rayon/Synthetic Blend ! 4 
Small 1207 5in HTYK9| 1TYL1 | 1TYL2 | 1ТҮК8 
Medium 160z 5in Clamp, Quick 1TYLA| 1TYL5 | 1TYL6 | 1TYL3 
Large 22 oz 5in Change, Side-Gate 1ТҮ18 1TYL9 | 1TYN1 | 1TYL7 
Extra Large 26 oz 5in 1TYN3, 1TYN4 | 1TYN5 1ТҮМ2 
_Cotton/Synthetic Blend В Е _ _ 
Small 12 02 5in Side Gate * TTYN7| 1TYN8 | — — 1TYN6 1ТҮМ9 
Medium 16 02 Sin * |1TYP2| 1TYP3 — 1ТҮРІ |1ТҮР4 
Large 2202 —5in mem * MTYP6| 1TYP7 | — | — (1ТүР8 
Large 22 02 5 in Side Gate *| — — — |1ТҮР5 | — 
Cotton 
Small 12 02 5in Clamp, Quick *|— — | —  |1TYP9 
Medium 16 oz Sin bida. *| — — — |1TYR1| — 
Large 2204: біп change, Side-Gate ; = 1TYR2| — 
Antimicrobial Cotton 
Small 12 02 1in 1ТҮТЗ 1TYTA 1ТҮТ5 |1TYT2| — 
Medium 16 02 1in Quick Change. 1TYT7| 1TYT8 | 1TYT9 | 1TYT6G 
Large 22 02 lin Side Gate ч 1TYU2, 1TYU3 | 1TYU4 | 1TYU1| — 
Small 12 02 5in 1TYU6, 1TYU7 = == 
Small 12 02 Sin 1ТҮй8 — — — 
i Clamp, Quick _ _ = _ 
Small 12 02 біп Change, Side-Gate | 1TYV8 
Medium 12020 5in 040 Change, = mi] = — | = 
Medium 16 02 5in Clamp, Quick 1TYVi| 1TYV2 | 1TYV3 1ТҮ/9 — 
Large 2202 5 in WEN 1TYV5, 1TYV6 | 1TYV7 |1TYVA| — 
Extra Large 2607  5in change, SideGate 77717 are | 
Antimicrobial Rayon 
Small 12 02 5in Clamp, Quick 1ТҮХЗ 1TYX4 1TYX5 
Medium 16 oz 5in A; 1TYX6| 1TYX7 | 1TYX8 
Large 22oz 5їп “ange, Side-Gate- түу — = 
Large 22072 5in Side Gate — | 1TYY1 E — 1ТҮү2 
Rayon/Polyester 
Medium 16 02 Sin ү 19831 ы 
Medium 2207 5in Side Gate 19832| — | — | — 
* Nonlaunderable. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1 4-ply 

= All mop heads are looped-end; 
except Dura Pro are cut-end 

= Stitched tailband 

= Multiple colors help avoid 
cross contamination 

= Wet mop handles sold 
separately on page 1532 

= Launderable unless 
otherwise noted 


Web Foot Shrinkless 
Antimicrobial—Premium mops 
feature material with cotton's absor- 
bency, rayon's quick pick-up and 
water release, and the strength of a 
synthetic blend. Prelaundered and 
preshrunk. Up to 75 launderings. 


Mop 


Headband Connection 
Size Dry Wt. — Size Type 
Web Foot Shrinkless Antimicrobial 
Small 1807 5in 
Medium 20 oz 5in 
Medium 22 02 5in Side Gate 
Large 26 02 біп 
Large 28 02 5in 
Super Stitch 
_ Medium 16 02 Tin 
Large 18 oz Tin 
Medium 16 oz 5 in Side Gate * 
Large 18 oz 5in a 
Large 2207 Sin id 
Swinger Loop 
Small 16 02 Sin 
Medium 16 02 біп 
Medium 22 oz 5in Side Gate 
Large 20 oz 5in 
Large 28 о2 Sin 
Extra Large 25 02 біп Clamp 
Extra Large 34 02 5 in Side Gate 
Maximizer 
Small 16 02 tin 
Medium 16 oz lin 
Medium 22 02 tin Side Gate 
Large 22 07 lin 
Large 2207 1їп 
Dura Pro 
Medium 16 oz lin Ы 
Medium 18 oz lin я Ы 
Medium — 28oz fin 5148 Gate = 
Medium 34 02 lin id 
* Nonlaunderable. 


Tube Wet Mop Heads 


= Multiple colors help avoid cross contamination 
= Launderable 

= Wet mop handles sold separately on page 1532 
These mop heads are made of absorbent microfiber looped fabric tubes that don't tangle, shed, 
or snag. A headband holds the tubes together and attaches to the mop handle for cleaning floors. 


Headband 
Size Dry Wt. Size Mop Connection Type 

Small 12 02 біп Quick Change 

Medium 10 02 lin Quick Change, Side-Gate 

Medium 10 oz 5in Clamp, Quick Change, Side-Gate 

Medium 14 02 5іп ; 

Large 17 02 Sin Quick Change 
6PVZO Large 18 oz iin Quick Change, Side-Gate 

Large 18 oz 5in Clamp, Quick Change, Side-Gate 
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15F241 


Super Stitch—Balanced cotton/ 
synthetic yarn blend. Plastic mesh 
headband. Limited launderability. 


Swinger Loop—High-grade blend of 
cotton, rayon, and synthetic fibers. Up 
to 50 launderings. 


Maximizer—Absorbs up to 3 times as 
much fluids than standard cotton mops. 
Up to 50 launderings. 


Dura Pro—Balanced cotton/rayon/ 
synthetic yarn blend increases absor- 
bency and has fast-drying strands, 
reducing growth of harmful bacteria. 
Bolt-on mop head keeps mop secure. 
Coarse strings are banded at handle 
connection with loose hanging ends. 
Pkg. of 12. 


BLUE | GREEN | ORANGE | WHITE | RED 
Item Item Item Item Item 
No. No. No. No. No. 
3U672 | 3U671 — 30670 — 
3U676 | — — |30674 — 
—  |3U675 | 30677 — — 
ШЕЕ = = 3U678 — 
| 3U680 | 3U679 | 3U681 - | — 
= |— | = | = 84639 
— — — — | 8UK78 
| 5MU66 | 5MU67 — 5MU71| — 
|5MU68| — — 5M968| — 
— | 5MU69 — — — 
5MU56 | — — — 
5MU58| — — 5W647| — 
| — |5MU59 — — 
— — — 5W6e48| — 
5MU60 | 5MU61 — — — 
— — — 3U970| — 
|5MU62| — — — — 
— — — —  |38UK10 
— — — —  |38UJ89 
— — — —  |38UK09 
380184 — — — — 
— — — -- 38/88 
15F223| — - — — 
15F220| — — |15Ғ232| — 
15F234| — — |15937| — 
|15Е241| — — - | — 


BLUE | GREEN RED YELLOW 
Item Item Item Item 
No. No. | No. No. 
6DML3 | 6DML6 — — 
6PVZ4 6PVZ6 6PVY8 6PVY7 

| — | — | BPVYO 6PVY5 
6DML4 | 6DML7 — = 

| 6DML5 | 6DML8 | — — 
6PVZ3 6PVZ5 6PVZ2 6PVZ1 
— — 6PVZ0 6PVY9 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Wet & Specialty Mops 


Cut-End Wet Mop Heads Finish Wet Mop Heads vmm: 


= 4-Ply = Size is dry weight a Size is dry weight 
A variety of mop handles are available 
separately on page 1532. 


Headband Style—Polyester headband helps 
maintain shape and improve productivity. 


Looped-End Nylon—Even application 
without excessive linting or fraying. Higher атуу 
Fons 4 
liquid release offers more coverage and 


less chemical waste. S sns 


Screw-On Style—Mops screw on and off for Looped-End Rayon—Economical alter- 


easy mop head changes. Allow easy cleaning native to nylon. Releases liquid evenly for " " Item 
under furniture and cabinets. à smooth, clean finish. Looped-End ах 1h СРЕ ЗЕ 
Item i " i 
A г T Na Cut-End Polyester—Economical 4-ply joer 152 Nue ТМ 
Rayon/Cotton/Kevlar/Nylon, 1" Headband Style Blue Cotton, mops have excellent absorbency and Looped-End Rayon, 1% in Headband Style 
e CE Headband Style release characteristics; ideal for applying _ 16oz 20 Әше  1IYY6 
Cotton, 1" Headband Style 1TYRS D is 22 02 23' Blue 1TYY7 
120 15 Blue 1ТҮВ7 нет floor finishes and disinfectants. Cut-End Polyester, 1% in Headband Style 
16 02 15" Blue 1TYR3 Size L Color No. 24 02 1917 Beige 16М/231 
16 02 17 Blue 1TYR8 Cotton, 174" Headband Style Cut-End Polyester, Screw-On Style— Cut-End Polyester, 1 in Headband Style 
20 oz ir Blue 1TYR4 20 oz 18 . . Natura 16М/229 Provide easy mop head changes and 12 02 16" Beige 16М/211 
20 oz 19 Blue 1TYR9 24 oz 19% Natural 16W230 have excellent liquid release properties; 16 02 16 Beige — 16W221 
24 oz 20 Blue 1TYR5 Rayon/Polyester, 1" Headband Style Я : p Pr 16 oz 18 Beige —16W212 
2407 VIE Blue 1ТҮТ1 602 14 White  22VA16 ideal for economical floor finishing, disin- 300721918" Beige —16W213 
32 02 22" Blue 1TYR6 8 oz 14" White 22VA17 fecting, and general-purpose cleaning. 26 oz 20V Beige 16М/214 
2: 16 Маша  16W207 1002 — 15 — White — 22VA18 .  Noncorrosive screw and header allows 320z 2007 Beige 160222 
16 02 16 Natural 16W219 130z 21 White 22VA19 H Cut-End Polyester, Screw-On Style 
16 02 18" Natural 16М208 “Cotton Screw-On Style mops to lay flat for easy cleaning under 16 oz 16" Beige 16100226 
20 oz 19%" Natural 16W209 16 02 16" Natural — 16W223 furniture and cabinets. Use handle 1TZA6, 24 07 1977 Beige — 16W227 
26 oz 20%" Natural 16W210 24 02 19%" Natural 16W224 sold separately on page 1532 32 oz 20” Beige  16W228 
320: 205 Natural  18W220 520. 20/; Natural 164225 | 500 Separate yon page t932. о ^” эе >= 


Rubbermaid 
Commercial Products 
"a 
Finish Wet Mop Heads 


Looped-End Nylon—Nonlinting, continuous 
filament yarn leaves a glossy long-lasting finish. 


Specialty 
p І Rubbermaid 
Mop Heads саласы налы: 


= Size is dry weight 
Small: 8 to 16 oz., Medium: 16 to 22 oz., 


GlossPro Flat Finish mop applies finish to 3096 S7 3u914 Large: 22 to 28 02., X-Large: 28 to 34 oz. 
more floor area. & Echo—Composed of 30% postconsumer 
Web Foot Looped-End Rayon—4- Item recycled materials. Absorb almost 4.4 Rough Floor—Abrasive-resistant 
i i Size Color No. times their weight in water and release to clean slip-resistant tile, concrete 
ply, looped-end synthetic yarn is Looped-End Nylon, 1 in Headband duda зр : , 
designed for a controlled release of 20 oz ' White 1ВЕ59 almost 30% upon wringing. and raised, textured, or stone floors 
floor finish. Tailband is sewn on the 2602 же ЛАР60_ | Cleanroom—Nonlinting, nonfraying without fraying. Knitted cotton and 
inside of mop to help reduce the "drag" Wen Гай Looped End Rayon, 1 " Нева mops are designed for use in Class polyester fleece. 
patterns common to most finish mops. 28 oz Blue 5W649 10,000 and higher industrial applications. Wet mop handles sold separately 
eee а 2322... Woven rayon/polyester blend. on page 1532. 
= тт: SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA LARGE 
Quick Change (ХӘ s -— ien Rim Пет һөт 
бопе Ше! Мор Echo Мор, 1^ in Rand = = = = 
= Size is dry weight Green _ Tough Guy INNW7 | TNNW8 | TNNW9 ШУМ 
A ENT Я 53UJ52 Echo Mop, 5 in Headband 
Mop head features tightly wound microfiber strings ERE ae Tough Guy 1NNWS | 1МММ/4 | 1МММ/5 1NNW6 
for enhanced absorption as well as wide, flat strands White Rubbermaid Commercial Products | -- | 1RF61 | 1RF62 = 
of microfiber and nylon scrubbies to clean without Rough Floor Mops, 5 in Headband 
scratching. Slender cone design on handle provides White Rubbermaid Commercial Products — 1RG34 | 18635 — 
unmatched wringing power with little effort. Е қ 
Headband Handi It 74:15 
Size Color Ей ЗЕ ° No. $ (Quis 
Cone Mop 
2202 Blue/White 20 in 59 in 53UJ52 iTTY9 
Cone MopHead l Sponge Mops A 
4 07 Blue/White 20 in No Handle 53UJ51 » Mops have a 48" L handle 53UJ50 
ROLLER MOPS 


Deck and Correctional 
Facility Mops n 


= Cut-end wet mop heads = Size is dry weight 


Deck Mops—4-ply economy cotton mops are ideal 
for small clean-up jobs. 18.5-ga., 3" plastic rein- 
forced binding adds strength. 


Pull lever on mop handle operates rollers 
to squeeze liquids from cellulose head. 


BUTTERFLY MOPS 

Automatic squeezing makes these 

mops easy to wring and simple to use. 
Absorbent cellulose sponge features a 
built-in front scrubber for removing scuff 


t 


53UJ48 


Correctional Facility Mops—Wire-free, 4-ply marks and stubborn stains. 
cotton yarn mops have a durable wood handle. | нет 
Мор Description Brand No. 53UJ58 
Connection Headband Handle Нет Roller Mops 
Type Size Color Size L No. Wet Mop Tough Guy 1TTY9 
Deck Mops Mop Head Refill for 1TTY9 Tough Guy 1TTZ1 
Screw Оп 1202 Natural 16 in 48in —16W215 Mop & Scrub Mop with Microban Quickie 53UJ53 ! 
Screw Оп 1602 Natural 20іп 48in 161/216 Мор & Scrub Mop Head Refill with Microban for 53UJ53 Quickie 530050 P. 
Screw On 2002 Natural 24іп 60in 16М/217 Mop & Scrub Mop with Scrub Brush with Microban Quickie 53054 in. 
Screw Оп 2602 Natural | 32in 60in —16W218 Butterfly Mops 
Correctional Facility Mops Microfiber Sponge Mop Quickie 53UJ58 
Tied On 1602 Natural — 48in 22/А23 Microfiber Sponge Mop Head Refill Quickie 530048 
Tied On 24027 Natural — 54in 22/Л24 Sponge Mop Head Refill with Microban Quickie 530047 
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CLEANING & JANITORIAL 
Mop Handles, Heads & Kits 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Rubbermaid 
Commercial Products 


Microfiber String 
Mop Heads 


Combination of monofilament 
microfiber and unique Maximizer 
blend provides a highly absor- 
bent mop for improved cleaning 
performance. Highly durable 


| Side Gate 
mop can withstand up to 100 38UK07 Gray Handie 
commercial laundry cycles. F8885 
> CHOOSE: Mop Item 
Dry Weight Headband Size Color Connection Type No. Rubbermaid 
16 02 tin Green, Red Side Gate J5814 Commercial Products 
22 02 1іп Green Side Gate 38UK07 


Clamp 
Gray Handle 
J5813 
Color-Coded 

Mop Handles 

Color-coded handles help reduce cross- 

contamination and identify which cleaning 

solution products should be used in desig- 


nated areas. Side Gate allows mop to easily 
slide on/off handle. Thumb wheel clamps 


4 2 SS Mibi BI 
x ) ij hold mop firmly in place. Clamp holds mop че Green 
phe firmly between the jaws of mop handle. Red 
Rubbermaid 4 
í Mop Handle P CHOOSE: Item 
Connection Type L For Use With Handle Color No. 
ini H Side Gate 60 in 1and 5 in Headband Mops Blue, Gray, F8885 
Flat Finish Mopping Head Clamp 60 in 5 in Headband Mops Green, Red J5813 


Tightly twisted, cotton/synthetic blend looped-end mop absorbs and releases 
finish smoothly and evenly. Delivers 200 to 300 sq. ft. of coverage. Lint-free. 


Side Gate Connection 


Item 1ТҮ29 
L w Color No. 
18" 5 in Blue 2U652 


Janitor Wing Nut Connection 
1TZA7 


2U644 


Quick-Change 


Connection 
Wet Mop Handles ue 
Handle Handle > CHOOSE: Item 
L Dia. Material Handle Color No. 
Side Gate Connection 
54 in iw" Wood Natural 1TYY8 
54 in 11" Wood Gray 1TYZ7 
60 in 1%" Wood Natural 1TYY9 
60 in Т" Wood Blue 1ТҮ78 
54 in LZ Aluminum Gray 1TYZ9 
ag 30454 60 in He" Aluminum Gray 1TZM 
Commercial Products ШИ НАНД Jaw Connection = 
= = 54 in 16" Aluminum Gray 1TYZ1 
Cleaning Kits 60 in Het Fiberglass Blue, Gray, Green, Red — F8738 
60 in 1e" Aluminum Gray 1TYZ2 
WALL WASHING KIT 60 in 196° Fiberglass Blue, Gray, Green, Red Ғ8739 
eun ep 60 in 1 Fiberglass Yellow 1МҒҒА * 
Pivoting head allows washer to move evenly over surfaces and clean at difficult T Bar Head Connection 
angles. Raised rib design works with side or downward pressure mop wringers. " 53 Ц " 1 Fiberglass Yellow iNFF3 ” 
i i crew Un Connection 
Includes aluminum handle, plastic head, and 2 cotton pads. 60 in DE Wood Natural iTZAG 
= Stirrup Connection 
ALL PURPOSE CLEANING KIT А m 61 in Te" Bamboo Natural 4EMG1 
Contains components for cleaning floors, walls, windows, and ceilings. Includes: Janitor Wing Nut Connection 
8-ft. telescopic pole, safety scraper with blade, glass scraper, 14" strip washer, 60 in iB Fiberglass Orange up 
" к Won es Б 60 in 1 Wood Natural 1Т7А9 
10", 14", and 18" "S" channel with soft rubber blades and squeegee handle, 60 in iw Wood Natural 1TZA7 
Fixi-Clamp, brush, large sponge, and 36" replacement rubber. Includes vinyl/ Quick-Change Connection 
60 in 1%" Wood Natural 1TZB1 
nylon case for transport. 61 in ЕЗ Bamboo Natural 4EMF9 
Mfr. Item 62 in — Fiberglass Yellow 30LU86 
Description Brand Model No. 62 in — Aluminum Yellow 30LU87 
Wall Washing Kit w/60" Handle Rubbermaid FGS22600GY00 2U644 Clamp Connection 
Replacement Head for 2U644 Rubbermaid FGS29900WH00 2U645 62 in = Wood Natural 30LU88 
All-Purpose Cleaning Kit Unger TRS00 30454 * Handle has no metal parts, safe for correctional envrionments. 
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Easy Scrub 
Mopping Systems 

EASY SCRUB FLAT MOP SYSTEM 

= Mop handle holds 15 oz. of solution 

в 54" standard handle 

Push-button and squeeze bottle systems 
provide liquid on-demand. Common 
applications include patient rooms, class- 
rooms, stairwells, restrooms, and spot 
mopping. 

Buddy Jug—2 ^ gal. dispensing 
container. Safe with general disinfectant 
cleaners with pH from 7 to 10. 


EASY SCRUB EXPRESS 

FLAT MOP SYSTEM 

= 38" to 59%" aluminum handle 
Quickly and easily change out chemicals. 
Swivel head. 


Express Mop Tool and Starter Kit— 
1EKB2 includes an aluminum telescopic 
handle/pole and 16" mop pad holder. 
Simple press of a button dispenses 
cleaning solution. 30XJ20 includes flat 
mop tool, 12 (11 02.) bottles, caddy, two 
18" flat microfiber mops, # gal. pour jug, 
three blank sheets, and label CD. 


30XJ20 


Express Bottles—Squeezable 
bottles hold 11 72 oz. of cleaning 
solution and fit in mop handle. 


Express Bottle Caddy—Portable, 
holds up to twelve 117% oz. Express 
bottles (1EKB4). 


MICROFIBER FLAT MOPS 


Clean and remove stuck on dirt and 
debris. Polypropylene scrub stripes 
are intertwined with absorbent 
microfibers. Washable. Color-coded 
borders help reduce cross-contam- 
ination. Red for restroom floors. 
Blue for operating and emergency 
rooms. Green for kitchen floors. 
White for general floors and dining 
floors in facilities, or patient rooms 
and public areas in healthcare 
facilities. Use 1CPH4 for textured 
surfaces such as ceramic tile, 
quarry tile, natural stone, etc. 


Item 
Description È w No. 
Easy Scrub Flat Mop System 
Mop Kit 16" 397 6XU14 
Buddy Jug тЇп 9 іп 6YE88 
Easy Scrub Express Flat Mop System 
Express Mop Tool with Pad Holder 16" КЕЛІ 1EKB2 
Express Mop Starter Kit 18 18 30XJ20 
Express Bottles, Pkg. of 12 9 іп 2in TEKB4 
Express Bottle Caddy 6% in 6 in ТЕКВЗ 
Microfiber Flat Mops for Easy Scrub and Easy Scrub Express, Pkg. of 10 
White with Green Scrubbing Stripes 12” Б" 1СРН1 
White (Shaggy) 18" БИЙ" TCPH4 
White with Green Scrubbing Stripes 18 БИ 6XU15 
White with Green Scrubbing Stripes and Green Trim 18 БУЛ 1CPH8 
White with Green Scrubbing Stripes and Red Trim 18 БУД 1CPH7 
White with Green Scrubbing Stripes and Blue Trim 18" БУЛ 1CPH9 
White with Green Scrubbing Stripes 24 БУЛ 1СРН2 


SPHERGO Microfiber Flat Mop Starter Kit 


Spherical ball handle on the base tool allows the user to reduce musculoskel- 
etal stresses common to manual cleaning with traditional wiping systems. 
Cleaning surface rotates around the ball handle to minimize wrist motions, 
bending, and straining. Kit includes a telescoping aluminum handle (extends 
up to 62") with socket, a 24" extended reach pole with socket, 2 surface 


cleaning tools (medium and large), 3 medium MicroWorks flat pads, 3 medium 
MicroWorks flat specialty pads, and 3 large MicroWorks flat pads. 


Frame Frame Handle Mop Item 
Width Depth Length — Connection Type Mop Pad Size No. 
50 in 5in 62 in Snap On 5 inx 11 in, 5 in x 16 in 421W97 
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CLEANING & JANITORIAL 
Mopping/Floor Cleaning Systems 


Rubbermaid 


Commercial Products 


PULSE Floor 


Cleaning Systems 
PULSE—56" handle accepts 11", 18", and 

24" frames and mops. Large, ergonomic trigger 
releases solution in 3 streams to edges of the 
frame. For cleaning chemicals only; not for floor 
finishes or bleach. Includes 2 cleaning pads, 
see page 1534 for replacements. 

Refill Caddy 2FTR9 attaches to the clean- 

ing system, allows for cleaning an additional 
10,000 sq. ft. 


PULSE with Double-Sided Frame— 
Productive floor cleaning system combines 
dusting and wet mopping with one convenient 
tool. Include 2 microfiber pads. 


2FTR8 


Item 
Description No. 
PULSE 
18 02 Spray Мер Kit 2FTR8 
al. Refill C. 2FTR9 
Et E with Douh e-Sided Frame 
Sp pray Mop Kit 6TULS 
179% General Purpose Microfiber Mop Pad 6TUL4 
17 Dust & Wet Microfiber Mop Pad 6TUL5 
2. 
EE 7-2 
o 
45CT68 ж” 
z^ 402F14 
® 


oTCHGARD. 
Easy Shine Floor Finish 
Applicator System 


Floor Finish Applicator Kit—Includes mop handle, applicator pad holder, 
canvas backpack, two 18" applicator pads, chemical supply tubing and pouch 
connector, 5 dispenser tubes, and a reusable extended storage cleaning bag. 


Floor Protector Chemicals—Ready-to-use liquid bag floor protectors provide 
the first layer of protection by filling uneven and porous surfaces and creating a 
semi-permanent layer with high chemical resistance. Sealers provide the base 
coat for floor finishes. High gloss finish type. 


3GZWs 


Chemical Fill Station—Gravity-fed funnel system includes five 1-gal. reusable 
pouches and 10 blank labels. Station directly fills pouches from containers. 


Item Pkg. 
Description L w Brand No. Qty. 
Easy Shine Floor Finish Applicator System 
Floor Finish Applicator Kit 18" — 3M 6XU16 1 
Applicator System Accessories 
Applicator Pad 18" 4%" 3M 6CTP9 2 
Applicator Pad 18" БЕЛІ 3M 6XU17 10 
Applicator Pad 24" 53 3M 6XU18 10 
Pad Holder 17 in — 3M 6XU25 1 
Reusable Pouches, Plastic, 1 gal. = = 3M 6XU20 5 
Container Container Item Pkg. 
Description Type Size For Floor Type Properties Brand No. Qty. 
Floor Protector Chemicals 
pos entrant Bag 1 gal Linoleum, Vinyl — Scotchgard 45CT68 2 
Stone Floor Concrete, Marble, Low Foam, 
Sealer Bag 1 gal Terrazzo Nonflammable Scotchgard 402F14 2 
Item Pkg. 
Description Brand No. Qty. 
Chemical Fill Station 
Portable Dispenser 3M 3GZW8 1 
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Microfiber Mopping & Dusting Systems Details on page A1. 
Microfiber Flat Mopping 
Quick Connect Handles and Frames—Handles easily lock into frames for a quick HYGSN 
— : frame exchange and extend to desired length. Nonmagnetic, lightweight aluminum т 
construction is safe for use in MRI rooms. 
Microfiber Pads—All mop pads are launderable up to 500 times (200 with bleach). 
Step 1: Choose Your Handle Step 3: Choose Your Pad 
Item Item 
10ЕХ5 Description L No. . . Description L Color No. 
Handles Microfiber Mop Pads 
ick- : А атр Mopping 
Quick Connect Short 20into40in —43WXI3  - Wall/Stair Pad Тї Blue 3Ccw7 
Quick-Connect Ergonomic - P Room Pad 18in Blue  3CCW8 
i 42 in to 72 in 5MY14 Room Pad 18in Green 3CCW9 
Adjustable Handle Room Pad 18in Red — 3CCX1 
fuck Comet SU Handle — 48 in to 96 in 3HKC7 Room Pad 24in Blue  3CCX4 
Extension Handle 42into72in — 48GP70 Бапа рвограпсу 18in Blue  3CCX3 
Quick-Connect Handle 58 in 5MY13 Dust Mopping 
Quick-Connect Extension Handle — 72into216in — 3HKC9 Room Pad 18in Green  3CCX9 
AMCE to Quick Connect 135 in 3HKC6 Room Pad with Fringe {8in Green 3С0СҮ4 
Handle Adapter ? foam Fad КҮЗ 24 in Green cual 
Н oom Pad with Fringe in Green 
е2 Choose Үош krame Item Воот Pad — __ 36in Green  3CCY2 
Description L No. Room Pad with Fringe 36in Green  3CCY6 
Quick-Connect Frames Воот Pad — __ 48in Green 30СҮ3 
UE ` Wall/Stair Frame iiin 1ШЕХ5 Room Pad with Fringe 48in Green 3CCY7 
Ж ы Wet/Dry Frame 48 in 5MU87 um fad ЖТП Finge 60in Green  3CCY8 
Y ADI Va Y Қақ) S Hall Dusting Frame 36 in 5MU91 sposable (Dry : 
ATE bn ОНОН Hall Dusting Frame 48in  5MU93 For 17 in Quick Connect __ White др 
5MY13 3ccxa Hall Dusting Frame 60 in 3CCY9 Frame Pkg of 150 Blue 
Squeegee Frame 24 in 5MU89 


7 


1МЕ71 
=" Е = Microfiber mops collect more dust, dirt, and mois- 


6PVT7 1TTY6 6DMY6 ture than traditional mops. 
Microfiber Flat Mopping Step 3: Choose Your Pad ECHO CUT-END 
А К MM Item Use on hard-surface floors. 90% recycled content— 
Double-stitched with dense, durable microfibers to Size Color Style No. 30% post-consumer, 60% post-industrial. Heat-set 
penetrate into surface pores. Color-coded pads for Dry Microfiber Mop/Dust Pads оро элер f 
specific areas help prevent cross-contamination T White — Hookandloop 11/2 — | yarns will not unravel as quickly as other yarns. 
` 18 in x 5 in Green Hec ат гоор гаш Launderable and fast-drying. 
m In X o In reen ot Pocke s 
Dry Pads—Positively charged to attract dust. 24 inx5in Green Hook and Loop 1TTY3 LOOPED-END 
А р i А 24 in x 5 іп Green H * Қ А Л А 
Wet Pads—Hold up to 6 times its weight in water, sinsin Green ockandLoop ба, | Hold more than ordinary microfiber mops. Kits 
making them more absorbent than traditional mops. 36 in x 5 in Green Hookandloop ТТТҮ4 include 3 pads and an adapter for use with regular 
36inx5in Green Hook and Loop 6PVT9 ” 
Disposable Pads—Perfect for individuals wanting ^ ^36inx5in ^ Green Slot Pocket epvrs ~~ | ЧЫЗ mop frames (sold separately, see page 1537). 
to use microfiber, but not having laundry access. 48 in x 5 in Green Hook and Loop  1TTYS GREEN ECHO GREEN BLUE 
Work wet or dry 48inx5in Green Slot Pocket 6PVTG * CUT-END LOOPED-END | LOOPED-END 
Я Finish Pads Item Item Item 
Step 1: Choose Your Handle 18 inx5 in White Hook and Loop 6PVT1 L No. No. No. 
Item 24inx5in Blue/White — Hook and Loop 6PVT2 Dust Mops ! 5 
Description L No. Dry or Damp Flat Mop 18 іп 3XGA6 6PVUS 1МЕ75 
Handle жн . ААКУ 18 in Green Hook and Loop 6ТМН0 24in |  3XGA7 | — |... TNE76 
Aluminum Mop Handle 34 in to 60 in 6PVX3 Wet Microfiber Mop/Dust Pads 26 in — 6PVU6 — 
Step 2: Choose Your Frame 18in Blue Hook and Loop 1TTY6 36 in — 6PVU7 1NE77 
Item 18 in Blue/Red ^ Hook and Loop 1TTY7 48 in 3XGA9 6PVU8 1NE78 
L No. 18 in Blue/Green Hook апа Loop 1ТТҮ8 Dust Mop Kits 
Aluminum Frames - Е 18 іпх5іп Orange Hook and Соор __ 6 PVU1 Win | = = 1NE71 
16 in 6PVUS Wet or Dry Disposable Microfiber Floor Pads, Pkg. of 50 24 in = — 1NE72 
22 in 6PVXO 18in White Hook and Loop _ 6DMY6 36 in — — 1NE73 
34 in 6PVX1 * With fringe. 48 in = = 1NE74 


Microfiber Mop Bucket Systems == 


7-gal buckets hold microfiber mops up to Charging Bucket—Disinfecting bucket designed 
18" long and fit onto Rubbermaid Janitorial especially for healthcare cleaning has a watertight, 
Carts on page 1526. latch-on lid. Holds 15 to 20 microfiber wet pads. 


roducts 


Press Wringer Buckets—Washboard-style Charging Bucket With Sieve—Effectively and 
sieve strainer helps remove debris from the ergonomically moistens mops. Reduces cross- 
mop before down press wringing. Buckets transmission when a finish mop is used for each 


hold multiple microfiber mop pads (avail- room. Snap on lid and floor drain for fast emptying. 
able on this page) and have 3" nonmarking Item 
casters. 5NY74 allows storage of unused Description —— — Color No. 
floor finish with an airtight lid. 5NY75 hasa ^ Bes Sieve Wringer исе Бе EN 
SNY73 twist-valve floor drain for fast emptying. Charging Bucket |, Yellow — 5NY73 
Charging Bucket with Sieve Yellow — 6XMGO 
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CLEANING & JANITORIAL 
Microfiber Mopping & Dusting 


Looped-End Microfiber 
Dust Mops 


Provide superior cleaning and twice the 
durability of standard dust mops with 
laundry cycles at 160°F. 70% recycled 
content; 42% post-consumer, 28% post- 
industrial. Launderable. Green color. 


Item 

Description D No. - 
24' Mop 5 in 3HKE7 
36' Mop 5 in 3HKE8 
48' Mop 5 in 3HKE9 


Flexi Frame 
Microfiber 
Cleaning System 


HYGEN quick-connect mop frame 
conforms to the shape of the 
surface being cleaned. Arc shape 
pulls dirt and debris toward the 
center for better pickup. Choose 
one of the five different bleach- 
safe split microfiber covers. 
Launderable and MRI safe. 


_ Description Color 
Frame Handle 


11" Flexi Frame Handle Black/Yellow 13%" 5% ЗНКАб 
Microfiber Covers 

Dusting Cover Green 8 іп 574" 3HKA7 
Wet/Dry Cover White 87" 5702" to 6%" ЗНКА8 
Glass Cleaner Cover Blue 8% 57" 3HKA9 
Tub/Tile Scrubber Cover Blue/White 87" 8” 3HKC1 
Damp Mop Cover Blue/White 87" 87" 3HKC2 


2FTT6 
Microfiber Floor 
Starter Kits 


For light commercial cleaning. Wet/Dry Kit 2FTT6 
includes 18" frame, 52" handle, 18" wet pad, and 
18" dust pad. Purchase 2FTT7 and 2FTT8 replace- 
ment pads separately. 


Mfr. Item 

Description Color Model No. 
Wet/Dry Microfiber Floor КИ Black/Yellow 0101-20 2FTT6 
Replacement 18" Wet Pad Blue 0409-20 2FTT7 
Replacement 18" Dry Pad Green 0408-20 2FTT8 


iTTZ2 


Launderable Mop Nets 


Protect mop heads during washing and drying. Draw cord 
with locking cinch keeps mop heads securely contained. 
Synthetic mesh material allows water and air to flow freely. 


Overall Overall Item 
. Description _ L Ww Brand. No. 
Mop Net 36 in 24 in Tough Guy 1TTZ2 


Laundry Cart Net 36 in 24 іп Rubbermaid 5N451 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Microfiber Cloths 


= Launderable and reusable 

Small fibers trap dirt and moisture, cleaning 
surfaces without leaving a sticky residue or 
spreading dirt. Microfiber cloths are more absor- 
bent than standard cotton cloths and don't require 
cleaners or chemicals. Use for general-purpose 
cleaning, tough jobs, and delicate surfaces. Leave 
no residual lint, streaks, or scratches. HYGEN 
medium-duty cloths, 3CCZ4 and 3CCZ3, with- 
stand up to 500 launderings and up to 200 with 
bleach. Patented zig-zag scrubbers make cleanup 
quick and easy. 


54TX86 


Cloth Item Pkg. 
Color Size GSM* Brand No. Qty. 
Light Duty 


Pink 12inx12in 190 Rubbermaid 54TX84 24 
Green 12inx12in 190  Rubbermaid 54TX85 24 
Blue 12inx12in 190 Rubbermaid 54TX86 24 
Yellow 12inx12in 190 Rubbermaid 54TX87 24 
Red 16inx16in 190 Rubbermaid 54TX88 24 
Green 16inx16in 190  Rubbermaid 54TX89 24 
Blue 16inx16in 190 Rubbermaid 54TX90 24 
Yellow 16inx16in 190 Rubbermaid 54TX91 24 
Medium Duty 

Red 12inx12in 200 


32UVvo2 
2 20 Tough Guy 32UV02 12 
Green 12inx12in 200  ToughGuy 32UV03 12 
Yellow 12inx12in 200 ough Guy 32UV04 12 
Blue 12inx12in 200 ToughGuy 32UV05 12 
Orange 12inx12in 200 ough Guy 32UV06 12 
White 12inx12in 200  ToughGuy 32UV07 12 
Pink 12inx12in 200 oughGuy 32UV08 12 
White 16inx16in 260 oughGuy 32UV09 12 
Blue 16inx16in 260  ToughGuy 32UV10 12 
Green 16inx16in 260 ToughGuy 32UV11 12 
Yellow 16inx16in 260 Тошоһ биу 32UV12 12 
Red 16inx16in 260 oughGuy 32UV13 12 
Pink 16inx16in 260 oughGuy 32UV14 12 
Blue 16inx16in 280  ToughGuy  1TTX8 12 
HYGEN Medium Duty 
Green 16inx16in 290  Rubbermaid 3CCZ4 12 
Yellow 16inx16in 290 Rubbermaid 3CCZ3 12 
* Grams per Square Meter. 


] ы 
Rubbermaid 
Commercial Products. 


Linen Hamper and Bag 


Integrated-lid hamper reduces noise and helps keep odor and bacteria from 
escaping. Step-on foot pedal enables hands-free operation. Plastic and alumi- 
num hamper includes 2 swivel and 2 locking casters. 30-gal. hamper bag is 
washable, PVC-lined, and leak-resistant with a zippered front for easy emptying. 


3CCZ4 


Overall Overall Overall Mfr. Item 

Description L w H Model No. 
Linen Hamper 224" 20% Kn FG630000BLA 2FTF8 
Hamper Bag 197 in 13 % in 29 A in FG635000BLA 2FTF9 
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CLEANING & JANITORIAL 
Dust Mops & Dusting Systems 


Scan. Order. Done. 


D 


etails on page A1. 


Easy Trap Duster 
Sweep and Dust Sheets 


Sheets can hold up to 8 times more dust, dirt, and 
sand than other systems. For floors and high dustings. 
Disposable cloth is perforated in 6" increments. Dust heads 
use holders with threaded handles (see page 1541). 


Item 
Dimensions No. Dimensions 
Dust Cloth Sheets Dust Cloth Sheet Holders 
5 inx 6 in x 30 ft. 48GF56 17 inL 
5 in x 6 in x 30 ft. 48GF54 * 23inL 
8inx6 in x 30 ft. 48GF55 35inL 
8inx6 in x 125 ft. 48GF53 4f inL 
* Pkg. of 2. 59 in L 


Wedge Dust Mops 
Launderable. 

CUT-END MOP HEAD 

Slot-back flat mop. 10-ply cotton/poly blend. 
CUT-END MOP KIT 


Includes 48" wooden handle, mop frame, 
and cotton/poly blend mop head 1TZF7. 


LOOPED-END MOP HEAD 
Slot-back. 10-ply cotton/poly blend. 


Item е” 
Description No. С. 
Cut-End Wedge Mop Head, White 1TZF7 d 
Cut-End Wedge Mop Kit 1TZF8 1TZG4 
Looped-End Wedge Mop Head, Yellow 1TZF9 
Wedge Mop Frame with 48 in Wood Handle 17261 
Wedge Мор Frame with 54 in Fiberglass Handle — 2TVG4 


072-4 
Tig 


SE 
Floor Sweepers 


Sweep with electrostatically-charged 
dry cloths to remove hair, dust, and dirt. 
Entangled microfibers in disposable 
cloths trap and hold dirt in place. Use 
presoaked wet cloths to dissolve tough 
soils, dirt, and grime. Feature a special 


20L002 


scrubbing strip for especially tough jobs. 20L001 
Нет Pkg. 
Description Size No. Qty. 
Swiffer Sweeper 10 in 20K997 3 
Swiffer Sweeper Wet Refill Cloths 8іпх10іп 201002 12 
Swiffer Sweeper Dry Refill Cloths 8inx10in 20L001 6 
Swiffer Max Sweeper 17 іп 201003 3 


Swiffer Мах Sweeper Dry Refill Cloths 1734 іп х10іп 2100446 “=== 


36G240 | 
"impact 


Mopster Bucketless 
Mopping System 
Eliminates the need for conventional mop buckets and а 
wringers and reduces water usage and labor costs. 
Complete system includes 18" hook-and-loop frame, 
disposable microfiber pad, 32 oz. dispensing bottle, 
and 54" handle. Components are all interchangeable 
and removable. Bottle includes a large, easy-to-fill 
tethered cap with an integrated hanger. Hanger 
makes it easy to store multiple bottles on a cart. 


Item 

Description Brand No. 
Bucketless Handle Tough Guy 36G240 
Replacement Bottle Impact 36G241 
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DUST HEADS 


DUSTING CLOTH 


Microfiber disposable cloth traps dust 
and dirt without chemical treatment. 


Item 
No. 250 perforated sheets per roll. 


6ХЕ99 
3GZW9 
6XU11 
6XU23 
6XU24 


OIL-BASED 


WATER-BASED 


Creates a slip-resistant surface when 
applied to dusting tools. Dusts, cleans, 
and polishes in one step. For wood 


and resilient tile floors. No CFCs. 


3M DOODLEBUG PAD HOLDER KITS 


Includes holder and one white and one 
brown pad. 


Swivel Pad Holder Kit—For hard-to- 
reach areas. Threaded for attachment 
to standard broom handles (sold sepa- 
rately on page 1541). 


Handblock Pad Holder Kit—Has 
a built-in handle with hook-and-loop 
bottom to hold pads firmly in place. 


| Item Pkg 
Description Color No. Qty 
/ Doodlebug Pad Holder Kits 
f Swivel Pad Holder Kit Orange 3U097 1 
Handblock Pad Holder Kit Brown 1CJ79 1 
20K997 Doodlebug Pads 

Light-Duty Pad White 3U099 5 

Medium-Duty Pad Blue 30098 5 

Heavy-Duty Pad Brown 10/85 5 

Extra Heavy-Duty Pad Black 3U100 10 


Emulisifiable treatment cleans, polishes, and protects in 
one step. For all composition hard surfaces. No CFCs. 


1CJ55 


Doodleduster Dusting System 


3M Doodleduster features a flexible swivel and low-profile dust head. Clips 
make cloth attachment and removal easy. Use threaded handle (see page 1541). 


Dust Mop Treatment 


Item 
Description No. 
25 in Doodleduster Dust Head 10/56 
38 in Doodleduster Dust Head 10/55 
Doodleduster Dusting Cloth, 1 Roll 30778 
2DCC4 
= 
= 
SS 
Item 
Description Size* No. 
Oil-Based Aerosol 1602 2DCC6 * 
Water-Based Aerosol 200: 2DCC4 * 
Water-Based Liquid 3202  2CYH3 


surfaces, sealed cement, vinyl, linoleum, = size refers to container size. 


Weight of product may vary. 


Baseboard Cleaning Systems 


3M DOODLEBUG PADS 


White—For cleaning delicate 
surfaces. 


Blue—For medium-duty cleaning and 
scrubbing. 


Brown—For tough jobs like removing 
finish and wax buildup from base- 
boards and floor edges. 


Black—For extra heavy-duty cleaning 
and stripping. 


ч 3U097 i 


Baseboard Cleaning Systems 


PAD HOLDER KITS 
Provide even pressure over the surface of the pad. 


Swivel pad holder accepts threaded, tapered, or straight 


116" broom handles (sold separately оп page 1541). 
Include holder and 2 pads (1 white, 1 brown). 
PADS Brown—Heavy-duty 


White—For light cleaning where very abrasive action 
on delicate surfaces. ls necessary: 
Black—Extra heavy-duty 
for tough jobs like remov- 
ing rust stains or heavy 
dirt buildup. 


Blue—Medium-duty 
where very abrasive action 
may not be required or 
may cause damage. 


Find even MORE on Grainger.com? 


< 


ltem Pkg. 


Description Color No. Qty. 

Pad Holder Kits 

Swivel Pad Holder Kit Blue 6ХЕ75 1 
Swivel Pad Holder Only Blue — 6XE76 1 
Hand Pad Holder Kit Blue 6XE/77 1 
Pads 

Light-Duty Pad White 6ХЕ74 5 
Medium-Duty Pad Blue 6XE72 5 
Heavy-Duty Pad Brown 6XE73 5 
Extra-Heavy-Duty Pad Black  6XE71 5 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Rubbermaid 


Comm: 


Looped-End 
Dust Mops 


TOUGH GUY COTTON SYNTHETIC 
Designed for healthcare use. 10-ply 
construction reduces linting, increases 
coverage, and extends wear. Feature 
cotton synthetic blend yarn. All heads fit 
standard frames and handles. 


RUBBERMAID SYNTHETIC 


Has longest product life versus cotton 
or blend mops. Slip-on/slip-through 


ducts 


Yellow Cotton 
Synthetic 
1TZC3 


Blue 
Synthetic 
1YVB9 


backing. Contains up to 60% PET plastic. 


TOUGH GUY ECHO 

Manufactured from recycled soda 
bottles. Environmentally preferred 
construction contains 100% recycled 
content (30% postconsumer, 70% 


Green Echo 


post-industrial). Designed for use on 3XFZ6 
hard-surface floors. Fast-drying. 
YELLOW COTTON | BLUE COTTON BLUE 
SYNTHETIC SYNTHETIC SYNTHETIC | GREEN ECHO 
Item Item Item Item 
Description No. No. No. No. 
18 in Dust Mop 1TZB9 17204 = = 
24 in Dust Mop 172С1 17205 1YVB9 3XFZ6 
36 in Dust Mop 11762 17206 Мін) 3XFZ7 
48 in Dust Mop 11703 11207 == 3XFZ8 
Wood Dust 
Metal Dust A Mop Handle 
Mop Frame 1TZG8 
1TZG3 


2922 22 


Xo 525590 


Plastic Dust 
Mop Frame 
1NFF7 


Dust Mop Frames 


and Handles 

FRAMES 

Metal—Frames resist rust. For use 
with handles 1TZG8 and 1TZG9 below. 


Plastic—High-impact copolymer 
construction for correctional and 
heavy-use applications. vs in body 
thickness. Will not rust. Black color. For 
use with handle 1NFF5 below. 


HANDLES 


Adjust from free-swivel action to rigid 
position. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


‚^ 


Fiberglass ( 


D) 


Dust Mop 
Handle 
iTZG9 ў 
ғ 
Мор 
Connection Frame Frame Item 
Type Width Depth No. 

Metal Dust Mop Frames 

Slide On 18 in Sin 17202 

Slide On 24 in 5in 17203 

Slide Оп 36 іп 5in 17204 

Slide Оп 48 іп 5in 17205 

Slide Оп 60 іп 5in 17206 

Slide Оп 72 іп 5in 17207 
Plastic Dust Mop Frames 

Screw On 18 in 5in 1NFF7 

Screw On 24 in 5in 1NFF8 

Screw On 36 in 5in 1NFF9 

Screw On 48 in 5in 1NFG1 
Dust Mop Handle, Wood, 60 in L 

Clip On — 1TZG8 
Dust Mop Handle, Fiberglass, 60 ink 
Clip On — 1TZG9 

Threaded Handle, Plastic, EU inL 

Screw On — 1NFF5 


CLEANING & JANITORIAL 
Dust Mops, Frames & Handles 


Launderable Cotton 
1Т2С8 


Cotton 
1TZD5 


Cotton Kit 
1TZD9 


cii Ro зем ug дш “% 


Cotton Synthetic 
1Т2ЕЗ 


Disposable 
Cotton Synthetic 
1TZE7 


Disposable Lightweight 
Cotton Dust Roll 


1Т2Е6 
Item 
Cut-End Dust Mops Description Color No. 
i Echo 
Fit standard dust mop frames 18 in Dust Mop SE 88 
and handles. 24 in Dust Mop Green 3XGA1 
36 in Dust Mop Green 3XGA2 
Echo—Manufactured from recycled | s in Dust Mop Green 3XGA3 
soda bottles. Environmentally Launderable Cotton | 
preferred construction contains 24 in Dust Mob Blue, ҮРПІ? га 
100% recycled content (30% post- =з in Dust Мор Blue, White 11201 
consumer, 70% post-industrial). 48 in Dust Mop Blue, White — 17202 
-drvi 60 in Dust Mop Blue, White 11703 
Fast drying. 12 in Dust Mop Blue, White 17204 
Launderable Cotton— RT Mop Blue 17205 
10-ply cotton; features slot 24 in Dust Mop Blue 1TZD6 
pocket construction. 36 in Dust Mop Blue 17207 
48 іп Dust Мор Blue 1TZD8 
Cotton—10-ply cotton; features slot Cotton Kits — | | 
pocket construction. Мор kits include A i pus тор Kt Were 11209 
white yarn/white backing mop head, 48 in Dust Mop Kit White 1Т7Е2 
frame, and handle. Cotton Synthetic 
И 18 іп Dust Мор White 1Т2Е3 
Cotton Synthetic—4-ply cotton 24 in Dust Mop White 1TZE4 
ir eli ith ti 36 in Dus Мор White 1TZE5 
synthetic slit back with ties dust 48 in Dust Mop White 1TZEG 
mop. Disposable Cotton Synthetic 
1 " 18 in Dust Mop Gray, White — 1TZE7 
Disposable Cotton Synthetic— 24 in Dust Mop Gray, White — 1TZE8 
4-ply cotton synthetic dust mops 36 in Dust Mop Gray, White 1TZE9 
j 48 in Dust Mop ray, White — TTZF1 
feature slot pocket construction. Disposable Lightweight Cotton 
Disposable Lightweight Cotton— 1211 Dust Mop Gray, White TTZ 
4-ply cotton mops feature slit back 36 in Dus Mop Gray, White — 1TZF4 
construction. 1TZF6 Cut-to-Length 48 in Dust Mop Gray, White — 1TZF5 
Roll features a slide-in pocket every 60 m Bust Mop атар, ите AS 
8 in so it can be cut to fit frames of Disposahle Lightweight Cotton Dust Rol — 
any length. Includes cutting tool. 5 in-Wide by 40-Ft. Roll — Natural _ 1TZF6 


CLEANING & JANITORIAL 
Dusting Tools & Cloths 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1 Microfiber Duster 


1 and Handle 
1MYE1 


Retractable Poly 
Wool Duster 
6DMY4 


Æ olco Premium Ostrich 
RENE Feather Duster 
Dusting Tools = 
OVERHEAD DUSTERS Overhead Dusters—Dusting tools 


feature 54" plastic handles, and are 
compatible with Poly/Cotton Sleeve 
1MYF8. 1MYF4 has a regular head; 


Microfiber Dusters—Microfiber 
duster and sleeve attract dirt. High- 
pile design gets into small cracks and 


crevices. Features include a universally 1MYF® has an angled head. 
adjustable head and telescoping pole. FEATHER AND LAMBSWOOL 
Launderable sleeve ties onto head, DUSTERS 


with reinforcing rivets to prevent 
sleeve from backing off. 


Poly Wool Dusters—Perfect for 
Cleaning hard-to-reach places. 
Nonallergenic and washable. 60МҮ4 
handle extends 52" to 84". 


Duster Mitt—High-pile cotton/ 


Ostrich Feathers—Washable dusters 
will not scratch surfaces. Designed 

for use on furniture, office equipment, 
and blinds. 1MYG3 and 1MYG5 have 
premium ostrich feathers. 


Lambswool—Designed for wide, 
flat surfaces such as tabletops and 


poly blend sleeve can be used over desktops. 

worker's hand. Ideal for heavy dusting 

and dusting pipes. 

Item 
Description L Brand No. 

Overhead Dusters es ЕЖ puit A 
Microfiber Overhead Duster and Handle 38 in to 54 in Tough Guy 1МҮЕІ 
Duster Replacement Sleeve for 1MYE1 10 ^in Tough Guy 1МҮЕЗ 
Poly Wool Duster 23 V» in Tough Guy 6DMY3 
Retractable Poly Wool Extendable Duster 52 in to 84 in Tough Guy 6DMY4 
Duster Mitt 10 № in Tough Guy - 1MYF2 
Overhead Duster 34 into 51 in Tough Guy 1MYF4 
Overhead Duster with Anglehead Tool 54 in Tough Guy 1MYF6 

. Poly/Cotton Duster Sleeve 9in Tough Guy 1MYF8 
Feather and Lambswool Dusters B 
~ Premium Ostrich Feathers 14 іп Tough Guy 1MYG3 
. Premium Ostrich Feathers 21 in Tough Guy 1MYG5 
. Ostrich Feathers, Brown 1 |4 in Tough Guy 1MY6G1 
Ostrich Feathers, Black 14in Tolco 3LFNG 
_ Ostrich Feathers, Brown 30 in Tough Guy 1MYG7 

. Lambswool 25 in Tough Guy 1МҮ09 

. Lambswool 35 in to 47 in Tough Guy - 1MYH2 


Duster Wand 
5MU95 


HYG=N 
Overhead 
Duster Wands 


Feature electrostatically charged dusting head. Can be attached to flexible wand 
for simple dusting of hard-to-reach, irregular surfaces. Quick-connect mecha- 
nism converts wand into high duster to effectively dust hard-to-reach areas 


Lambswool 
Duster i 
5DUUO 


Duster Brush 
No 3U452 


Quality Yooh fec Snart Он өлөм. 


Dusting Tools 
OVERHEAD DUSTERS 


Perfect for dusting shelves and other 
surfaces. 


Lambswool Duster—Handle attaches 
to Unger cone or standard ACME 
thread. Use with disposable sleeve 
5DUUS or mircofiber sleeve. 


Microfiber Ceiling Fan Duster— 
Unique shape cleans all sizes of ceiling 
fan blades. Use handheld or attach to 
telepole to clean high areas. Microfiber 
Sleeve is washable. 


Cobweb Duster 


Microfiber Ceiling 
Fan Duster 
5DUU5 


Polyfiber 


6DTG5 


Pro Flat Duster 75 Wand 


4GU50 


Duster Brush—Split-tipped soft 

poly fibers allow for dusting without 
scratching. Great for ceilings, moldings, 
and corners. 


OVERHEAD DUSTER WANDS 

30"L duster retains its shape to 
slide between tight spaces. Includes 
3 disposable electrostatic dusting 
sleeves and 1 machine-washable 
microfiber sleeve. Use wet or dry. 


Item 
Description L No. 
Overhead Dusters 
Lambswool Flexible Duster 15 in 5DUU0 
Lambswool Extendable Duster 30 in to 60 in 5DUU1 
Disposable Duster Sleeves, Pkg. of 50 18 in 5DUUS 
Microfiber Ceiling Fan Duster 13 in SDUUS 
Duster Brush 12 іп 30452 
. Polyfiber Cobweb Duster 111іп 6DTG5 
Overhead Duster Wands 
Pro Flat Duster 75 Wand _ 30 in 46050 
_ Replacement Microfiber Sleeve for 45050 25 in | 4GU51 


Green Microfiber 


1TTX9 


Microfiber Cleaning/Dusting 


Cloths and Mitts 


1TTX9 and 1TTY1 are for general purpos 


tough jobs yet gentle enough for delicate surfaces. Leave 


Orange Microfiber 
Cloth 
3ZNE3 


itt 


e cleaning; tackle 


no residual lint, streaks, or scratches. Launderable. 


when used with mop handles (sold separately). Include one launderable sleeve. Bst C Suti Rating m Hom Qu 
Item Antibacterial 
ка _ _ Description L No. . Orange Microfiber Cloth Heavy Duty 7 inx9 in 3ZNE3 1 
Duster Wand, Green 20 in 5М095 Orange Microfiber Cloth Medium Duty 12 in x 15 in 3ZNE4 2 
Green Replacement Duster Sleeve for 5MU95 22 “Ao in 1PES54 ‘Dusting and Polishing Mitts 
. Duster Wand, White 20 in 3HKC3 Green Microfiber Dusting Mitt = 9% x 5' 1ТТХ9 1 
White Replacement Sleeve for 3HKC3 20in 3HKC4 . Blue Microfiber Polishing Mitt = 9% x5" 1TTY1 1 
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CLEANING & JANITORIAL 
Brooms 


Handles are sold separately on page 1541 and on Grainger.com®. 


o 714 


Fine-Sweeping Floor Brooms 

Brooms provide scratch-free sweeping on wood, ceramic tile, linoleum, smooth 
concrete, marble, and polished surfaces. Flagged tips pick up small particles. 
For use with threaded handles. 3U767 includes a solid metal brace. 


Bristle Block Block Bristle Trim Item 
Material Material Size Color L No. 
Flagged Synthetic Plastic 18 іп Green 3in 3U766 
Flagged Synthetic Plastic 24 in Green 3in 3H388 
Flagged Synthetic Wood 36 in Green 3in 3U767 
4KNA2 
| 4KNC8 
Smooth Surface Bristle Block Block Bristle Trim Нет 
terial Material Size Color No. 
Floor Brooms Fire sweeping 
Polystyrene Wood 18in Gray 3in 4KNA4 
For use with threaded handles. ^ Polystyrene Wood 24in Gray 3in 4КМА5 
Tampico Wood  14in Black 3in 4KNA6 
AKNA4 and AKNAS have Tampico Wood  16in Black 3in 4KNA2 
flagged tips for picking up Horsehair Wood 18in Black 3in 4KMZ9 
fine dust and dirt. 4KNA6 and Horsehair М/оо4 24in Black Зіп 4KNA3 
4KNA? are for general purpose ІШЕ Wood 24in Black 3in АКМАТ 
sweeping on semismooth Medium Sweeping 
surfaces. Polypropylene Wood — 16in White 4іп 4KNC8 
- 
5UYF6 
Perma-Sweep Floor Brooms 
Acid- and bacteria-resistant fibers provide superior durability. Suitable for 
sweeping fine dust and dirt on smooth surfaces, and can also be used for 
wet or dry sweeping applications. For use with threaded handles. 

Bristle Block Block Bristle Trim Item 
Material Material Size Color L No. 
Polystyrene Plastic 14 in Gray 3in SUYF7 
Polystyrene Plastic 18 in Gray 3in SUYF6 


53UJ43 


2PYV4 


Ф. 


General Purpose Floor Brooms 


Brooms are suitable for sweeping both wood and tile. For use with 
threaded handles. 53UJ42 and 53UJ43 include a 60" steel handle. 


1A840 


Bristle Block Block Bristle Trim Item 
Material Material Size Color L Brand No. 
Tampico Wood 12 in Black 3in Tough Guy 1DU75 
Tampico Wood 18 in Brown 3in Tough Guy 1A842 

Unflagged Tampico Wood 24 in Black 3 in Tough Guy 2PY48 
Polypropylene Wood 18 in Black 3 in Tough Guy 2PYV4 
Polypropylene Wood 24 in Black 3in Tough Guy 2РҮУ5 

PET, Polypropylene Plastic 18 in Green 3 іп Quickie 53UJ42 

PET, Polypropylene Plastic 24 in Green 3 Ve in Quickie 53UJ43 

Synthetic Plastic 18 in Yellow 3in Tough Guy 1A840 
Synthetic Plastic 24 in Yellow 3in Tough Guy 1A841 
Synthetic Wood 36 in Yellow З іп Tough Guy 30768 
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Rubbermaid 


Commercial Products. 


Fine-Sweeping Floor Brooms 


Brush, handle and brace combo removes even fine dirt and dust. Ideal for highly 
polished or waxed floors. Two threaded handle holes on either side of block allow 
use of alternating sides for even wear. Angle brace adds support and stability. 


Bristle Block Block Bristle Trim Item 
Material Material Size Color L No. 
Polyethylene Wood 36 in Gray 3in 498208 


3-in-1 Floor Broom 


Combine the best features of fine, medium, and heavy floor brooms in one 
product. Synthetic bristles have pitched angle for sweeping on all types of 
floor surfaces. Shorter, heavy bristles in front sweep heavy debris, and longer, 
fine/medium bristles in back sweep away fine dust and particles. For use with 
threaded handles. 


Bristle Block Block Bristle Trim Item 
Material Material Size Color L No. 
Polypropylene Plastic 18 in Blue 2 in to 2% in 1YTHS 


4GU68 


2PYV3 


Contractor Brooms 


Synthetic fibers provide extra strength and durability. Can be used in wet and 
dry applications and with detergent and water. Acid- and fungus-resistant 
fibers last longer than traditional brooms. For use with contractor bolt-on 
handle 4GU69, see page 1541. 


Silver and Black/Gray 
Polypropylene Bristles—For 
sweeping up fine dust and dirt 
on smooth surfaces. 


Maroon Polypropylene Bristles—For 
sweeping up heavy dirt and debris on very 
rough surfaces. 


Blue Polypropylene Bristles—Stiff 


Black/Gray Flagged bristles are able to sweep heavily caked 
Synthetic Bristles—For dirt and debris on very rough surfaces. 
picking up heavy dirt and the 


Black/Brown Palmyra Bristles—For 
sweeping heavy debris. Broom comes with 
a heavy-duty brace. 


fine dirt left behind. Includes a 
heavy-duty, wide-leg brace. 


Bristle Block Block Bristle Trim Item 

Material Material Size Color L No. 
Polypropylene Wood 24 in Silver 3in 4KNC2 
Polypropylene Wood 30 in Black/Gray 3in 4KNC3 
Flagged Synthetic Wood 24 in Black/Gray 3in 4GU67 
Polypropylene Wood 24 in Maroon 3in 4KNC4 
Polypropylene Wood 24 in Blue 3in 4GU68 
Polypropylene Wood 30 in Blue 3in 4KNC5 
Palmyra Wood 24 in Black/Brown 4in 2PYV3 


CLEANING & JANITORIAL 
Brooms 


Handles are sold separately on page 1541 and on Grainger.com®. 


1A847 


2PYV6 


Garage Push 


Use to sweep or scrub heavy dirt from concrete, rough wood, blacktop, factory 
floors, or brick surfaces. For use with threaded handles. 


Brown and Maroon Synthetic Brown Palmyra Fill—Stiff texture is 
Fill—Durable nylon works well in wet suitable for use in factories, mills, and 


or dry conditions. commercial buildings. 

Bristle Block Block Bristle Trim Item 
Material Material Size Color L No. 
Synthetic Plastic 18 in Brown Зіп 14846 
Synthetic Plastic 24 in Brown 3in 1A847 
Synthetic Wood 24 in Maroon Зіп 2PYV6 
Synthetic Wood 36 in Maroon 3 in 3U772 
Palmyra Wood 18 in Brown 4 in 14844 
Palmyra Wood 24 in Black, Brown 4in 2PY50 


Coarse-Sweeping Street 
Push Broom Heads 


For heavy-duty sweeping, scrubbing, or moving dirt 
and debris on streets and in parking lots. Use in facto- 


ries, garages, and barns. Have flared ends to sweep 3A324 
close to curbs and walls. For use with tapered handles. 
3A324 and 4KNC7 have extra-stiff natural fiber bristles. 
Bristle Block Block Bristle Trim Item 
Material Material Size Color L No. 
Polypropylene Wood 16 in Orange 5 Min 2PYV7 
Polypropylene Wood 16 in Brown 5^ in 3A325 
Palmyra Wood 16 in Brown 6in 3A324 
Palmyra Wood 16 in Brown 6in 4KNC7 


Wire Center-Fill 
Push Broom Heads 


Tempered steel center bristles provide long life, flexing action, and 
aggressive debris removal. Sweep caked-on dirt from concrete, rough 
wood, asphalt, and brick surfaces. For use with threaded handles. 


3U776 


Bristle Block Block Bristle Trim Item 

Material Material Size Color [8 No. 
Tampico, Wire Center Wood 18 in Black 3in 3U775 
Tampico, Wire Center Wood 24 in Black 3in 3U776 


Shown on Broom 
(Not Included) 


Brace For 
Hardwood 
Block Brooms 


Steel brace wraps around handles and 
attaches to block with wood screws. Provides 

extra support for handle and block to help L w No. 
increase life of brush. For all handle sizes. 12%in_ буи 1VAD2 
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Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


450Y49 


498218 | 
53UJ41 


Rubbermaid 


Commercial Products 


Push Broom Heads 
and Handles 


Broom heads with durable polypropylene bristles 
can be used on smooth and rough surfaces. Braced 
broom blocks offer support and stability. 450Y48 
and 450Y49 have angled sides on the broom head 
to catch more debris. The molded handles are 
lightweight and offer a built-in hang hole. 498218 
features an assembled steel brace with a die-cast 
aluminum connector. 

53UJ41 palmyra fill has a stiff texture and is suitable 
for use in factories, mills, and commercial buildings. 
Includes a powder-coated steel handle. 


Bristle Block Block Bristle Trim Broom Item 
Material Material Size Color [9 Handle L No. 
Medium-Duty 
Polypropylene Plastic 18 in Black 2 9A in 58 in 450Y48 
Polypropylene Plastic 36 in Black 2% in 58 in 450Y49 
Heavy-Duty 
Polypropylene Wood 36 in Gray 3in 60 in 498718 
Palmyra Plastic 24 in Brown 4 Vs in 60 in 53UJ41 
6YTC4 m 
6YTD1 
6YTDO 


Recycled/Sustainable Material 
Push Broom Heads 


Made from all recycled or sustainable raw materials. Handles are made 
from durable bamboo, and fill material is made of recycled water bottles. 
Foam blocks are designed with recycled plastics and rubber wood 
blocks are made from the wood of rubber trees. 


Bristle Block Block Bristle Trim Item 
Material Material Size Color L No. 
Fine Sweeping 
Recycled PE Plastic 24 in Black, Silver 3in 6YTC4 
Recycled PE Wood 24 in Green 3 in 6YTC7 
Medium Sweeping 
Recycled PE Plastic 24 in Green 3in 6YTC5 
Recycled PE Wood 24 in Blue 3in 6YTC8 
Coarse Sweeping 
Recycled PE Plastic 24 in Maroon 3in 6YTC6 
Recycled PE Wood 24 in Maroon 3in 6YTC9 
Street Broom 
Recycled PE Plastic 9 in Yellow Тіп 6YTD1 
Duo Sweep—1 Straight and 1 Angled Handle Hole 
Recycled PE Wood 16 іп Black біп 6YTDO 
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Floor Sweeping Compounds, Brooms & Handles 


Contains Container Container 


ә 


" ЕШ Туре Size 
H il Base 
Floor Sweeping Yes Box 50b 
Yes Box 100 Ib 
Compounds Ys Box (Ор 
" es rum 
Compounds are sprinkled on floors to No Box 50 ib 
combat everyday dirt. These compounds No Drum 100 Ib 
keep dust and dirt confined to floor areas No Drum 200 
: die No Drum 250 Ib 
during cleanup, diminishing the spread Glycerin Base T5 
and inhalation of dust. Gritted sweeping ү Box ЕТ 
compounds act as an abrasive, helping No Box 50 ib 
to loosen grime and dirt stuck to floors No Drum 100 Ib 
while sweeping floors at construction sites, Wax Base 
warehouses, or garages. Gritless sweeping 15 Drum 2501 
compounds do not include abrasives and No Box 50 Ib 
will not scratch or mark finished floors in 
No Drum 100 Ib 


For Floor Type 


Concrete, Wood 


Ceramic, Concrete, Wood 
Concrete, Wood 


Asphalt, Linoleum, Rubber, 


Terrazzo, Porcelain | 
Ceramic, Concrete, Wood 


Concrete, Terrazzo, 
Porcelain, Wood 


Concrete, Porcelain, 
_ Wood, Vinyl 
Marble, Rubber, 

Terrazzo, Porcelain 

Concrete, Terrazzo, 
Porcelain, Wood 


schools, museums, and gyms. j 


Synthetic-Fill and 


Natural-Fiber Brooms 
SYNTHETIC-FILL BROOMS 


Lobby 


Polypropylene bristles sweep efficiently and small 
head design fits easily in any corner. 


Angle 

Angled trim reaches under low cabinets and into 
other hard-to-reach places. Durable flagged fill. 
1NFG2 intense use broom is an all-plastic broom 
with internal honeycomb style fiber handle that is 
hot melted and plugged for additional strength and 
security. Suitable for correctional facilities. 


NATURAL-FIBER BROOMS Synthetic ЕШ 


Lobby Broom 


100% Corn Fiber 1VAC2 

Use for everyday sweeping of fine dirt and debris 

on most surfaces. Multistitched to maintain broom 

shape and performance. 

Corn Fiber Blend 

1VAC3 intense use broom has no-wire construction. 

Bristle Overall Trim Sweep Нет 
Description Color L L Face No. 
Synthetic-Fill 
Lobby Broom Black — 35in 4in 5%in 1VAC2 
Floor Broom Black — 56in {diin 10іп  3ZJEl 
Angle Broom, Aluminum Handle Silver 54%іп біп {iin 6MPT8 
Angle Broom, Steel Handle Silver 54%іп біп 11іп 6MPT9 
Angle Broom, Wooden Handle — Yellow — 56in 7%in  12in  1VAC4 - 
ngle Broom, Vinyl- ; ; Р 

Code Met ande Yellow — 56in 7%юїп 12in  1VACS 
Intense Use, Correctional ; ; ; 
Safe Angle Broom ; Black 61 іп біп 9in  1NFG2 
Intense Use, Correctional Safe ; ; 
Angle Broom Head Only Black = 6in 9in  1NFG3 
Natural-Fiber 

100 iber ARS = Быр 
Heavy-Duty Warehouse Broom Тап 56in  18in  12in  1VABS 
Heavy-Duty Warehouse Broom Blak 5б6і 18іп 12іп  3ZJD4 
Medium-Duty Janitor Broom Tan 56in  18in 12їп  1VAB6 
Medium-Duty Janitor Broom Black 56in  18in  12in  3ZJD5 
Household Standard Broom Tan 56in  17in diin  1VAB7 
Household Standard bBroom Black — 56in 17п  1tin  3ZJD6 
Lobby Broom an 39in 10%in Тіп  34F929 
Lobby Broom an 32in 10іп Тіп 34F930 
Whisk Broom Tan 12in  10in 7 іп 34F931 
Corn Broom Head Natura 18іп 9%in  12in ӨРҮМҮ 
Corn Broom Head Natura 18іп —10in 1Зіп  6PVY2 
Corn Fiber Blend р i an 
Medium-Duty Warehouse Broom — Tan 56in  18in 11 %in 1VACT 
Medium-Duty Warehouse Broom Black — 56in —18in 11%їп 32707 
Medium-Duty Janitor Broom Tan 56in  17in 11 %in 1VAB9 
Medium-Duty Janitor Broom Black —56in 17іп 11 іп 3ZJD8 
Household Standard Broom Tan 56in 16in 11 %in 1VAB8 
Household Standard Broom Black —56in  16in 11%in 3ZJD9 
Intense Use Broom an 56in  17in  12in  1VAC3 
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Synthetic Fill 
Angle Broom 
1VAC5 


10096 Corn Fiber 
Heavy-Duty 


Warehouse Broom 


1VAB5 


Item 
Color — Brand No. 
Green Tough Guy 33NU42 
Green Tough Guy 24WJ58- 
Red Tough Guy 24WJ59 
Red Zep _54ZK23 
Red Tough Guy 24WJ57 
Green Zep 547К25 
бгееп Zep 547К26 
Red Zep 547К28 
Green Tough Guy 33NU40 
Green Tough Guy 33NU39 24WJ58 
Green Tough Guy 33NU41 
Green Tough Guy 33NU38- 
Red Tough Guy 48RF44 
Green Tough Guy 33NU44 54ZK26 
Green Tough Guy 33NU43 
Threaded Acme Tapered 
Hardwood Tip Bamboo Tip 
1A839 3ZHY2 
c 
Tapered Fiberglass 
Tip w/Adapter 
1УАСВ 
o t 
Contractor Hardwood Tip 
w/Metal Attachment 

4GU69 
THREADED TAPERED TIP CONTRACTOR 
ACME TIP For use with street Hardwood handle 


For use with floor 
and garage brooms, 
industrial coatings, 


with metal attach- 
ment for bolt-on 
bracket. For use with 


brooms, floor/deck 
scrub brushes, 
squeegees, and 


and general purpose window wash Contractor Brooms, 
wash brushes. brushes. sold on page 1539. 
Tip Tip Item 
. Description L Dia. wW L No. 
Threaded Acme Tip ки s: m Des 
in Asin 0.94in in 4 
1007s Bamboo Wood Oin sin 094іп Tin  3ZHY3 
Bamwood Handle/Wood Tip 60in Mein O0.7in Tin  1VAJB8 
Bamboo Handle/Metal Tip 60in Mein 0/7іп Tin WAN 
ч En Haand Hanaga  OOin ein O7in Tin  1A839 
Hardwood Tip/Hardwood Handle біл in — Tin 30790 
White Fiberglass Broom Handle 60in sin O.7in tin  1VAC6 
Plastic Tip/Aluminum Handle 60 in Tin — іп ТҮТН2 
Plastic Tip/Hardwood Handle 60in sin 07і {din 3Н389 
Plastic Tip/Fiber Threaded A A i E 
Intense Use Handle, i 58in sin 0.7in 1NFFS 
‘eplacement Threade : ; F 
Tip for No. 1NFF5 - | 3% іп 1in Зу in ТМЕНЗ 
Hardwood Handle/Metal Tip 60in ein — lin 3Н384 
in 1%in %in 2%in 5SUYF9 
Metal Tip/Hardwood Handle 120in iVéin іп 25 in 5UYF8 
Wood Handle/Tip, For Use With A i = i 
Brooms, Brushes, Squeegees тап Әйіп Тіп 320095 
Bamwood Handle/Tip, For A i EN gm 
Use With 6PVX9, GPVYO 361m. dein ӨРЕ 
Bamwood Handle/Tip, For а А 
Use With 6PVY1, 6PVY2 38in "Wein  — — РМА 
Metal Handle/Tip, For Use 48in sin Ain Жіп 15Y109 
With Masonry, Roof Brushes, 
Street Brooms, Floor and Deck 60in tsin %in “Yin 15Y111 
Brushes, and Squeeges. 
Tapered Tip ұла ЗАТ ая а = 
100% Bamboo Wood 60in 1%in 1.125in 1іп  3ZHY2 
60in iin — —  3A326 
Hardwood Tip/Hardwood Handle 96in Tan An 2% in 50/60 
“Tapered Tip w/Adapter_ Bi aia Larne 
White Fiberglass Broom Handle 60і sin O.7in tin  1VAC8 
Contractor ae m pem 
Hardwood 60in Win = — 46069 
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Dust Pans, Broom & Dust Pan Sets & Brushes 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Dust Pans 
PLASTIC 


Lobby—4YJ48 has 
rear wheels for mobil- 
ity. 1VAJ5 includes a 
wind-break cover to 
help prevent dust and 
debris from coming 
out of the hopper. 


1-Pc. Molded— 
Molded plastic 
maintains a straight 
edge. Color-coded 
dust pans help 
minimize cross 
contamination 
between work areas. 


1VAJ6 


METAL 


Lobby—Self-opening 
and closing lid. 30" 
handle. 


Janitor—Durable, 
1-pc., 20-ga. steel 
with corrugated 

ribs for rigidity and 
strength. 


ALUMINUM 


Rolled aluminum 
handle for easy 
storage. 


Overall Overall 
Dust Dust Dust Pan 
Dust Pan Type PanW PanD HandleL Color 
Plastic 
Lobby with Lid 
Long Handled 12 іп 11іп 31in Віаск 
Lobby 
11%6in 12%in 27 %in Black 
Long Handled 12%2in 11%”6in 31in Black 
13% in 13 34 іп — Black 
1-Pc. Molded 
12in 12in 5%in Black 
12 іп 12іп 5йіп Вей 
12in 12in 5%in White 
12 in 12 in 5%in Blue 
Handheld Standard 71557745» E74 in Yellow 
12in 12in 5%in Green 
12M%in 8%in 4%in Black 
16іп 18%in 6%in Black 
Jumbo Dust Pan 21 34 in = 4% in Black 
Metal 
Lobby 
Long Handled — 12 ^in 9%in = Black 
Janitor 
16 in 16 in = Black 
Handheld Standard 12in 12in — Black 
Aluminum 
Handheld Standard — 17 іп 17 in Silver 


Scrub 


Brushes 
SQUARE END 

For general purpose 
cleaning and scrub- 
bing. Resists water, 
acid, and alkali 
solutions. 


CURVED BLOCK 


Molded plastic block 
provides a comfort- 
able grip. 


IRON STYLE 


Handle keeps hands 
out of cleaning solu- 
tions and water. 


1VAD7 


NAIL CLEANING 
Easy grip block for 
scrubbing with hand 
cleaners. 


POINTED ENDS 

For general cleaning 
and scrubbing with 

a variety of cleaning 
solutions. Pointed 
ends allow for brush- 
ing close to walls 
and into corners. 


Brush Block Trim Item 
Description L Material L No. 
Square End 8in Wood 1in —1VAD7 
Curved Block 6 “oin Plastic Тіп 1VAD8 
Iron Style 6in Plastic 1 ^in 1VAD9 
Nail Cleaning 474oin Wood Yin 1\/АЕ1 
Pointed Ends — 9 in Wood 1%in 2PYV9 

1542 GRAINGER. 
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2VEY1 


Item 
No. 


1VAJ5 


4YJ48 
1VAJ6 
22F182 


1VAJ7 
2VEY1 
2VEY2 
2VEY3 
2VEYA 
2VEYS 
5W636 
1VAK1 
9CD34 


5W640 


1CH74 
5W639 


4YRE7 


1VAD9 


2PYV9 


Find even MORE on Grainger.com® 


59JM15 


59JM31 


59JM32 


Rubbermaid 


Commercial Products 


Lobby Broom and 
Dust Pan Sets 


Help keep public areas neat and clean 

with these broom and dust pan sets. The 
durable polypropylene bristles can maintain 
their appearance even after repeated use. 
Tough Guy sets come with a metal handle. 
Rubbermaid set is acid- and chemical- 
resistant and includes a vinyl handle. 


Broom Trim Sweep Item 

Description Handle L L Face Brand No. 
Broom with Lidded Dustpan 31 in 4in 50іп Tough Guy 59JM31 
Broom with Open Dustpan 28 іп біп 7%in Rubbermaid 59JM15 
Broom with Open Dustpan 31 in 4in  57/5in Tough Guy 59JM32 


1bECL5 


Mop and Broom Racks 


Feature spring-activated rubber cams mounted on 
plated 304 stainless steel retainers. Mop or broom 
is held in place by their own weight. Backplate Bas Tp. w^. 2 
constructed of 304 22-ga. steel with architectural 


3 Brooms 26in 4% in 1ECL4 
satin finish. Mounting screws included. 2%"D. 4 Brooms 36 in 4% іп 1ECL5 


2KVF5 


Food-Grade 


Scrub Brushes "CN 


Feature poly block construction and 


FDA-approved nylon filaments designed 2KVFS 
to clean tanks, vessels, walls, and - РТА Brush Пел 
floors іп food grade applications. 5 Scrub Brushes 
brush width; 134" trim length. Use with soft. 1 n in ZKUS 
d edium zin 

Threaded Fiberglass Handle 2KVF8, Stiff TWin 2KVF7 
sold separately. 60"L handle features 60"L Handle 

34' Acme Thread — 2KVF8 


durable honeycomb construction. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Brushes 
Handles are sold separately on page 1541 and оп Grainger.come. 
= 
1VAE2 1VAE4 
p pe 1 % 
Baseboard Brush A. 11 \ 
Block is made from а solvent-resistant ud. А pod 


synthetic foam. Use with 1%" threaded 


tip handles, sold separately on page 1541. 


Carpet/Upholstery Spot Brush 


Durable synthetic bristles are 
moisture-resistant. For use on stained 
carpet, upholstery, and floors. 


Quality Fools for Smart Оса 


26" Ergo Toilet Bowl 


Ergonomic kits include brush holder, a 2 


5PE64 includes 2 replaceable brush heads, 9WLF1 includes 2 replaceable 
swab heads. Holder hangs on cart or stands freely. Extra-long handle prevents 


bending and stooping. 


Bristle Handle Bristle Brush Handle Item Pkg. 

Description Material Material Color Length Length No. Qty. 
Toilet Bowl Brush System Nylon Plastic Red 2in 24 in SPE64 1 
Toilet Bowl Brush System Polyester Plastic White 3%in 220іп ӨМІРІ 1 
Replacement Brush Heads for 5PE64, Red 2XE26 2 
Replacement Swab Heads for 9WLF1, White 1NXF7 2 


Overall Item 
L 


Acme o. 
5 in 1VAF2 


Overall Trim Item 
L L No. 
8 1^ in % in 1VAF1 
* 


Brush Systems 


6 in handle and two cleaning heads. 


Toilet Bowl Brushes and Caddy 


White Tampico Bowl Brush—Handle 
features string hole. 2" trim length. 


Contoured Bowl Brush—Long handle 
provides easy access to rim of toilet 
bowl. Nonscratching, acid- and alkali- 
resistant fill. 


Correctional Bowl Brush—All-plastic 
brush will not rust or break. Flexible 
handle and heavy-duty bristles make it 
suitable for institutional and correctional 
applications. 


Cone Bowl Brush—Self-wringing 
cone removes excess liquids. Leakproof 
cone is friction-fit to a heavy-duty round 
handle. 


Deluxe Toilet Bowl Brush—Offers 
easy cleanups. Acid-resistant polypro- 
pylene strands. 


Toilet Bowl Caddy—-Friction-fit 


compartment snugly holds 32-07. bottle. 


Hinged lid hides mop and contains 
corrosive fumes. Bottle and toilet brush 
not included. 


Handle Brush Handle Overall — Item 

Description Bristle Material Material Length Length Length No. 
White Tampico Bowl Brush Сосо Fiber Plastic 6in 14%in 20іп 3ЗА349 
Contoured Bowl Brush Nylon, Synthetic — Wood 2 in 19 іп 21in — 1МАЕ9 
Correctional Toilet Brush Plastic Plastic 3in 12in 15in 1МҒ08 
Cone Bowl Brush Polypropylene Plastic 2in 13 in 14in 20289 
Deluxe Toilet Bowl Brush Fiber Plastic 2 in 12 in 14іп 20288 
Toilet Bowl Caddy Not Included Plastic Мої Included — 5in 8in 16056 


1УАЕ6 


Utility Brushes 

WHITE NYLON MAROON SYNTHETIC 
Utility scrub brushes Resist acid, alkali, and 
will not absorb odors water. For scrubbing 
or water. For high- cans, pots, and tubs. 
temperature cleaning 

and hospital use. 


Handle 
Description Material 
White Nylon Polypropylene 
White Nylon Polypropylene 
Maroon Synthetic Polypropylene 
Maroon Synthetic Polypropylene 
Beige Tampico Foam 


Window Wash Brushes 


BEIGE TAMPICO 
Retains fluids for liquid 
transfer to work surface. 
Chemical- and water- 
resistant handle will not 
warp or crack. 


Overall Item 
L No. 
8 in 1VAE2 
20 in 1VAE3 
8 іп 1VAE4 
20 in 1VAES 
20 in 1VAEG 
ж 


. 


1УАЕВ 


Synthetic brush bristles are solvent resistant and will not rot or mildew. 2.5" 
trim length. 1VAE7 uses a tapered handle. 1VAE8 uses a tapered or threaded 


handle. Handles sold separately on page 1541. 


Description w 
. Standard Window Wash Brush 2 in 
Round Window Wash Brush 4 іп 
‚А 
I 3A349 


j 


4 
9E, ax 
p 


pv E 
Shown in both use and 
wringing positions 
2U289 
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Block Item 
Material No. 
Polystyrene/Wood 1VAE7 
Polystyrene 1VAE8 
1УАЕ9 
1CG56 


CLEANING & JANITORIAL 
Brushes 


Scan. Order. Done. |2 
Details on page A1. 


Handles are sold separately on page 1541 and on Grainger.com®. 


E 


3U780 


a naa 


Floor/Deck Scrub Brushes 
DUAL SURFACE SWIVEL 


DECK 


1YXC8 EM ЗЕ PM "A 
Synthetic bristles for U-joint design is suit- For general cleaning in 
Roofing, Cement, and уа floor and - able for hard-to-reach either wet or dry applica- 
wall surfaces. Use with detail cleaning. Use with tions. Use with tapered or 
Masonry Brushes tem | threaded tip handle, sold threaded tip handle, sold threaded tip handle, sold 
ROOFING - Description No. separately on page 1541. separately on page 1541. separately on page 1541. 
ioofing 
Brushes will spread roof tars and 2"L White Tampico Fill, 7" Block 2PYW3 п А Bristle Brush Brush ltor 
j 2L White Tampico Fill, 7" Block 1ҮХС1 escription olor 0. 
coatings, plus apply cement. White Tampico Fill, 6/4" Block 1YXC3 Dual Surface 
CEMENT FINISHING White Tampico Fill, 854" Block 1YXC4 Brush w/Squeegee Blue 10 in 4in 1VAD3 
К Polypropylene Fill, 7" Block 1YXC2 Brush Only Blue 10 in 4in 1VAD4 
Use with newly poured cement to Cement Finishin Swivel 
create a textured surface. Can also Polypropylene Fill, 24" Block 1YXC8 General Scrubbing Blue 8in 3 Ye in 3U779 
apply coatings on asphalt or concrete. cem Fill, 24" Block 1YXC9 eK Scrubbing Brown 8in 3% in 3U780 
MASONRY Tampico Fill, 7" Block 2PYW2 Blue Polypropylene Fill І Blue 10 in 4in 4KNC6 
ЕТ Tampico Fill, 67" Block 2PYW1 Crimped Yellow Polypropylene Fill Beige 10 іп 25A in 3H382 
Apply cement and liquid waterproof- Solvent Resistan Polypropylene 1YXC5 Crimped Yellow Polypropylene Fill Beige 12 in 2 А іп 10074 
i i i i ill, б" Bloc Brown Palmyra Fill Brown 10 in 1% in 3H381 
ing materials easily. Acid masonry White Tampico Fill, 6/2" Block 3A340 Brown Palmyra Fill Brown 9in 254 in 4KNC1 
brush works well with Kalsomine, White Tampico Fill, 7" Block 1YXC6 Brown Palmyra Fill Brown 12 in 2% in 4KNAB 
acids, and water repellents. Acid Brush White Tampico Fill, 8" Block 1YXC7 
— a aD 
М. 
iYTC2 


Long Handle Tube 


and Pipe Brushes 
TYGON TUBE AND PIPE BRUSH 


White 
F8512 


Bench and Counter Brushes susc EE eed 


EXTRA-FINE SWEEPING, 
HORSEHAIR 

Scratch-free performance. Deluxe 
hardwood block with black horsehair 
fill. Not recommended for wet or oily 
surfaces. 


SMOOTH SURFACE 
SWEEPING, HORSEHAIR 


Black bristles. For clearing light debris 
from counters and other surfaces. 


FINE SWEEPING, TAMPICO 

Natural tampico bristles are heat- 
resistant. Hardwood block resists most 
chemicals. Light to medium sweeping. 


FINE SWEEPING, SYNTHETIC 


Flagged tips provide gentle sweep- 
ing in dry applications. With green 
synthetic fill. 

MEDIUM SWEEPING, SYNTHETIC 
Acid- and alkali-resistant brush for 


wet or dry use. Foam block has black 
synthetic fill. 


Handle Brush Trim Item 

Description Material L L No. 
Extra-Fine Sweeping, Horsehair Wood 9in 2 in 1A849 
Smooth Surface Sweeping, Horsehair Wood 8in 2 ^in 4KNA7 
Fine Sweeping, Tampico Wood 8in 2 Vin 1DU76 
Fine Sweeping, Synthetic Foam Qin 2 іп 30788 
Medium Sweeping, Synthetic Foam 9in 2 Vin 1NXZ9 


Clean all types, sizes, and lengths of 
tubing. Polyester bristles are twisted in 
flexible galvanized wire to effectively 


STEM PIPE BRUSHES 
Designed to clean straight pipes, 
elbows, tees, and valves. Feature stiff 


i i i i Blue, Brown, Green, Red, Tan, White, Yellow 


2KVE4 
(Shown with Handle 2KVF4) 


1544 GRAINGER. 


ШШЩ 


2KVF3 


Find even MORE on Grainger.com® 


clean tubing. polyester bristles. 
Brush Brush Handle Overall > CHOOSE: Item 
L Dia. L L Bristle Color No. 
Tygon Tuhe and Pipe Straight Stem Brush with Wire Loop Handle 
5in lin 19 in 24 in White 1YTC2 
Stainless Steel Straight Stem Pipe Brushes with Plastic Handle 
5in Жіп 13 in 18 in F8512 
5in v4 in 31 in 36 in " F8511 
Bin 3s in 13in 18 in Blue, Brown, Green, Red, White, Yellow F8510 
5in % in 31 in 36 in F8509 
5in Ve in 13 in 18 in n F8508 
Bin in 31 in 36 in Blue, Brown, Green, Red, Tan, White, Yellow F8507 
Sin 3^ in 13 in 18 in F8506 
5in 3A in 31 in 36 in Blue, Brown, Green, Red, White, Yellow F8463 
Sin lin 13 in 18 in F8422 
5in lin 31in 36 in Blue, Brown, Green, Red, Tan, White, Yellow F8478 
бі. 1%in 13іп 18 in Blue, Brown, Red, White, Yellow F8446 
5in 1¥%in  3tin 36 in " F8445 
5in 2in 13in 18in Blue, Brown, Green, Red, White, Yellow F8444 
5in 2in 31 іп 36 іп F8443 
Short Handle Tube ltem 
Brush Dia. No. 
and Pi e Brushes Tube and Pipe Brushes 
p il in 2KVE4 
White nylon tube brushes are made with UA ES 
filament for food grade applications. 2% in 2KVE7 
Stainless steel stem and fittings are 3in 2KVE8 
designed to be autoclaved. 472" brush Н in E 
length; 7" overall length. біп 2KVF2 
Brushes require 48"L Nylon Handle 2KVF4, 8in 2KVF3 
sold separately. SLE Рога 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Brushes 


Handles are sold separately on page 1541 and on Grainger.com®. 


Medium-Duty Straight Stem Pipe Brushes ME 


Brushes clean small tubing, lines, and openings. 
Brush Handle Overall Vain DIA. | 36 іп DIA. | 12 in DIA. | %in DIA. | 1inDIA. |1%іп DIA.| 2inDIA. 
L L L Item No. | Кет No. | Item No. | Item No. | Item No. | Item No. | Нет No. | Item No. "fre, 
Galvanized Straight Pipe Brushes with White кеп Bristles “1077, 
5 in Тіп 12 in - 1ҮТЕ? 1ҮТЕ4 ТҮТЕб — — — — Tro», 
5 in 13 in 18 in — — — 1YTE7 — = = = TM 
5 in 19 іп 24 in — — — 1YTE8 — — — — 
Galvanized Wire Curved Head Pipe Brush with Polypropylene Bristles 
1i in 4in 15іп | 5DUUA — — — — — — — 2RVD7 
Stainless Steel Straight Stem Pipe Brushes with Plastic Handle 
5 in 13 in 18 in — 2RVD7 | 2RVE2 | 2RVE6 | 2RVFi 2RVF5 | 2RVF9 | 2RVG4 Image represents 
5 in 31 in 36 in — 2RVD9 | 2RVE4 | 2RVE8 | 2RVF3 | 2RVF7 | 2RVG2 | 28166 handle and end of brush 
1VAF3 
E Tile and Grout Brushes 
1VAH2 ^ta. Brushes remove mold, mildew, and stains from the j 
cracks, crevices, and grout lines of tiled surfaces. 
Tube Fitting Brushes Easy-to-clean nylon bristles resist most chemicals. ly 
ul | R | Item 1VAF3 has a high-density plastic foam block handle. 3CPH2 
Stiff wire bristles for internal cleaning/ Tube Dia. Brush Dia. — (No. 3CPH2 offers a brush head that pivots to maneuver 
deburring of copper tube fittings; remove uF ein ШАН?” | into hard-to-reach places. 3CPH2 can be used 
sharp edges. Also used as a light socket ЫШ Ain 1VAHA | with or without a handle; compatible with threaded 
cleaning brush to improve electrical contact. % tin 1VAH5 | handles, sold separately on page 1541. 
Overall Trim Bristle Item 
Description L L Material — Handle Color No. 
Tile and Grout Brush 8in M in Stiff Nylon Blue TVAF3 
Swivel Tile and Grout Brush — 7 in 1 in Nylon Blue 3CPH2 


1VAG9 


— E Floor Drain Brushes 
EC Nonabsorbent plastic block and synthetic 
fill keep drains flowing freely. Use with 36"L 
threaded handle 2KE98, sold separately. Handle 
is imprinted with the message: "USE FOR 


FLOOR DRAIN ONLY" in English and Spanish. 


Radiator Brushes тетін, Ovarall Trim [та Brush Brush ет 
ies А ateria с E 0. Description L Dia. Мо. 
Horsehair fill brushes for use in small Plastic — 24i — 112i  1VAGS Polypropylene 5%in 4n 2KE87 А 
and difficult-to-reach spaces. Wood 24 in 2%in ТУАК6 361 White Plastic Handle 2KE98 
mÓ— M) Ф 
АУАН6 
Flux Brushes Brisk Brash its Access areas with little clearance and into 
Black horsehair fill brushes with tin Es ats т 5 hard-to-reach corners. Medium stiff white —— e "m 
ferrule apply flux and other liquids. y БИ" 1VAH7 tampico bristles clean easily with soap and L L W No. 
Economical and disposable. Pkg. of 24. VA ж 1VAH8 water. 5" high-density wooden block. 17 in Тіп Зіп 1VAH1 
Scratch/Cleaning Brushes M 
Clean threads, files, metal parts, and castings; remove rust, qum y 
paint, scale, and solder. Stainless steel wire recommended 
to clean aluminum and stainless steel materials. 1VAG2 10D449 
Handle Trim ltem Pkg. 
Bristle Material L L No. of Rows No. Qty. 
201 Stainless Steel 8in іп dx i1VAG1 5 
304 Stainless Steel 10 in Tin 4x16 TVAFG 1 — 
304 Stainless Steel 10 in 1%cin 4x16 1VAF7 1 
304 Sues Steel 1334 in 1 in 3x19 TS 1 
304 Stainless Steel Тіп № in 3x7 1VAG2 5 
Brass 5 3. in TY in 3 100444 1 1VAG8 1VAG4 
Brass 8 in Yin 3x7 1VAG3 5 
Carbon Steel 10 in 1 іп 4x16 IVAFO f 
Carbon Steel 10 in 1Vein 4x16 1VAG7 1 
Carbon Steel 11 іп 1 іп 4x11 1VAG8 1 
Carbon Steel in iin 3x19  1VAF8 1 = ea tá 
Carbon Steel 14 in 1 in 3x19 1VAG6 1 т 
Nylon 6 Bin Yin 4x15 1М/А64 5 АУАК2 
Nylon 7 in Yin 3x7 1VAG5 5 
Stainless Steel 13 in iin 3x19 1VAFA 1 
Synthetic % in = 1VAK3 1 
Tampico 9%in 2 іп - i1VAK2 1 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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Color-Coded Cleaning Tools 


Handles are sold separately on page 1541 and on Grainger.com®. 


Utility Scrub Brush 


Blue 
G8889 


Pipe Hook Brush 


1546 GRAINGER. 


Color-Coded Brushes 


Promote safe food handling 
practices and help minimize 
the risk of cross-contamination 
between work zones using 
color-coded brushes. 


UTILITY SCRUB 


General-purpose, with a white 
plastic block and 1%" poly- 
ester fill. 


BENCH 


Remove powder and other residues. 


Polyester fill is 2%". 
PIPE HOOK 


Circular clean-in-place brushes are 
ideal for cleaning curved drains, 


tubes, pipes, and equipment. 
Polyester bristles are twisted 
galvanized steel wire. 


Find even MORE on Grainger.com? 


BOTTLE AND GALLON 
Wirewound brushes feature 
smaller diameter handles and 
softer bristles for cleaning 
containers with smaller openings. 


MULTIPURPOSE VALVE 

AND FITTING 

Medium stiff bristles provide 
aggressive cleaning, and rounded 
heads and ends protect against 


into 


HAND SCRUB WAND ; 
Red Я ; А scratching. 
J6532 Ergonomic design with curved Radiator-style brushes feature a 
back and flared, crimped long, narrow shape to clean coun- 
bristles to hold solutions and егіорѕ, refrigerator coils, conveyor 
шанлы / clean along edges and corners. pelts, and other hard-to-reach spots. 
Yellow Contoured plastic blocksare ^ Slip-resistant, durable plastic handle 
G8893 22"W. Fill is 136". will not crack or splinter. 
Brush Trim Overall P CHOOSE: Item 
Description L L L Color* No. 
Utility Scrub Brush, 17°L Long Handle an 111—201 aay 88880 
Utility Scrub Brush, 5"L Short Handle 3in 1%їп 8in В, В, W, Y 08889 
ы Hand Scrub Brush, 671 Block Handle 6in 136 in 6in Ww 3NB61 
Multipurpose > Bench Brushes, 5"L Short Handle 8 in 2 Vo in 13 in B,G.R,W,Y 88891 
Valve and Fitting Pipe Hook Brushes, 411 Short Handle 8in 2 іп 11 іп В, R, МҮ 15532 
1YTJ6 2 Wand Brushes, 15'1 Long Handle 9 in 2 4 in 24in В, G, В, W, Y G8893 
Bottle Brush, 8'L Short Handle 4in 1in 12in WwW 1YTN5 
Bottle Brush, 9'^'L Short Handle 6 ^in 1 іп 16 in W 1YTP1 
Multipurpose Valve and Fitting Brushes, 10'L Short Handle 6in 3in 16 іп wW 1YTJ6 
* B = blue, G = green, R = red, W = white, Y = yellow 
mu a E] conor soned ae Ноу 
; | Brushes, and Cleaning Supplies 
Hygiene Bench Squeegee Protect against microbial Threaded handle hole; order P CHOOSE: Item 
Blue inati Description Color* No 
J6517 cross-contamination by handle separately on page Hygiene BENE SINE : 
assigning specific colors 1541. 194" trim length. u TPE A a B.W 16517 
to each potential area of Overall length: 10". Hygiene Floor Squeegees 
contamination. 1611 TPE Rubber G,W,Y _ J6518 
ANGLE BROOMS 24°L TPE Rubber G,RY J6519 
Color-coded supplies allow ; . Foam Squeegees 
Foam Squeegee certain colors for specific Designed for extended use; "Te Double Blade В.б. А.М, Ү 16520 
Веа leani Thi ergonomic shape prevents 241 Double Blade B,G,R,W,Y J6521 
J6521 сзапіпо,ригрозез. пв uneven wear. 1"-dia., Floor Squeegees 
system is easy to understand fiberglass handle. Sanitary, 22'L Double Blade В,С, В, Мү 24743 
” and prevents cross-contami- Foam Rubber 
slew for bett itat unflagged polypropylene 24'L Single Blade BGRWY J4746 
nation Tor better sanitation. bristles. Self-locking Fley Tip, Fee ee caches 2 
SQUEEGEES 12" sweep face; 51⁄2" to 7" 1011 Polypropylene G,R,W,Y Ј6529 
А Р trim length. Overall Angle Brooms 
Hygiene—1-pc. design length: 54" 54"L Plastic 8,G,R,W,Y 16530 
Floor Scrub Brush inhibits growth of bacteria pus Floor Sweeps 
Red | by eliminating openings for FLOOR SWEEPS 241. Synthetic ~ В, б, R, W, Y 6531 
| Н кй Handles - For Use With Brooms, Brushes, 
J6529 | dirt to accumulate. Soft ther- Hygienic, nonabsorbent Squeegees, 94" Acme Thread 
" i moplastic elastomer blade plastic block with angled 51'L Fiberglass В, б, В, М, Ү J4748 
3IL ; e 59'L Fiberglass B.G,R,W,Y J4749 
Aluminum contours easily to uneven synthetic bristles. Short, EUH g .6, R, W, 
Н д Я L Aluminum В, б, В, М, Ү J4751 
Handle surfaces. Frame is designed heavy-duty bristles up front -59L Aluminum B,G,R,W,Y 4752 
ed to help prevent fluids from ^ help sweep heavier debris. Extension Handles - For Use With Brushes, 
splashing over squeegee Long, fine bristles in back торте, Здиевдеве, 3% Acme Thren 
frame. 12" squeegee sweep fine dust and can Aluminum B,G,R,W,Y 44756 
So includes a 6%" handle. be used with sweeping Handles forBenchSqueegees => 
Fiberglass Foam—For cleaning liquid compound. 2%" trim length. ‘Handles for Floor Brushes, irm 
қ Handle В Block size: 24". Sweeps, and Squeegees 
10"L Scrub Brush Yellow spills from floor surfaces. 60'L Fiberglass B.G, R,W, J6523 
Green J6523 Double foam rubber blades HANDLES Brushes 
J4741 conform to most surfaces, 1"-dia. handles for use with 10 L Scrub Polypropylene B,G,R,W,Y J4741 
RENS A 20/71 Scrub BGRWY J4747 
including tile and marble. a variety of bench and floor ^ Polypropylene ‚б, RW, 
Durable plastic frames will ^ squeegees and brushes. 121. Вето Folypropylene B,GRWY 44142 
ii 2"L Wal 
not rust or spark. Short 614" polypropylene Polypropylene B,G,R,W,Y J4750 
FLOOR SCRUB BRUSHES handles feature ACME puc Tank Polypropylene В, G, R, W, Y 4753 
n rooms 
Dual-angle plastic block Шла 7'%«'L Polypropylene  B,G,R,W,Y 24144 
i 24'L Polypropylene B,G,R,W,Y J4754 
and ciimped po lypropylene brushes. 60"L fiberglass Hand Held Dust Pans 
filament hold liquid for scrub- handi if-locki 13'Lx ТЧ W TITTEN 
bing at high and low angles. 12165 are зеп-юскїпд. Polypropylene pea 
Hand Held Dust Pan Pail Pails 
Green Red 3 gal. Polypropylene В, б, В, М, Ү J4755 
J4745 J4755 * В = blue, G = green, R = red, W = white, Y = yellow 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Color-Coded Cleaning Tools 
Floor Squeegee 
Black 
E7051 
= Floor Squeegee 
Blue Wall Bracket Dust Pan 
H8711 Red Yellow 
E9634 E9612 
Plastic Pail 
Detail Brush UST Bench Green 
White Brush F8439 
H8699 Pink 
J1709 UST Deck Scrub Short-Handled Brush 
Orange Blue 
J1712 H1610 
REMC Vikan.) 
PRODUCTS Co” 
е z Е Broom Angle 
= Yellow Broom 
Color-Coded Hygienic Cleaning Tools voce Braon 
FDA-compliant products are ideal for cleaning where hygiene and cross- E4153 
contamination is a concern. Incorporating a color-coded system in your HACCP 
plan allows for identifying and mitigating potential food safety issues. 
> CHOOSE: Item > CHOOSE: Item 
Description Color* No. Description Color* No. 
Bench Squeegees Deck Scrub Brushes 
10'L Double Blade, Foam В, G, В, МҮ Е7048 Deck Scrub, Stiff, 2% x 11" В, G, 0, В, W, Y D9071 
10'L Double Blade Ultra Hygiene В, G, R, W, Y H1605 Deck Scrub, Stiff, 3 x 85764" В, 6, В, W, Y К2492 
1011 Single Blade, Rubber B, G, 0, P, PL R, W, Y H8708 High-Low Brush, Medium, 5 x 10" B, BK, 6, 0, P, PL, R, W, Y D9068 
Squeegee Replacement Blades Deck Brush, Soft/Split, 3 x 8" В, G, R, МҮ E4126 
16'L or 24'L Double Foam Blade BK, W J4182 Deck Scrub, Stiff, 3 x 12" B, BK, б, O, P, PL, R, W, Y G3980 
20'L Black Foam Rubber, Double Blade Hygiene Cassette BK 2RWL2 Polyester Fill - 11248" Trim L В, G, А, W, Y H1604 
20'L Double Rubber Ultra Blade В, G, В, W, Y E7781 Grout Brushes 
20" White Foam Rubber, Double Blade Hygiene Cassette W 316610 Polyester Fill - 156 in Trim L, 9 4 in x 1 Y^ in В, б, R, W, Y 15778 
241 Double Rubber Ultra Blade B, BK, б, O, P, PL, В, W, Y E7782 Ultra Safe Technology Brushes 
28'L Double Blade Foam W 316612 Stiff Polyester Hand Brush, 10" Overall L B, G, О, P, PL R, W, Y 41707 
2811 Double Foam Blade BK 2RXC4 Stiff Polyester Hand Brush, 15%" Overall L В, G, О, P, PL, R, W, Y J1708 
Ceiling Squeegees Bench Brush, Soft Polyester 1 7 inW x 6 12 inL В, G, 0, P, PL, R, W, Y J1709 
16'L Ceiling Squeegee В, G, R, W, Y G3981 Bench Brush, Medium Polyester 1 % inW x 6 1? inL В, б, 0, P PL R, W, Y J1710 
Floor Squeegees w/Fiberglass Handles Ultra Safe Technology Brooms 
20'L Double Blade Foam w/51"L Handle В, G, В, W, Y 09057 Stiff Polyester Fill, 1/2 Trim L B, G, O, P, PL R, W, Y J1712 
20'L Double Blade Foam w/59"L Handle В, G, В, МҮ 09058 Medium Polyester Fill, 24" Trim L B, G, О, P, PL R, W, Y J1711 
20'L Single Blade w/51'L Handle В, б, В, W, Y Н8712 Soft Polyester Fill, 274" Trim L B, G, 0, P, PL, R, W, Y J1713 
20'L Single Blade w/59"L Handle В, G, В, W, Y H8713 Brushes 
24'L Double Blade Foam w/51"L Handle B, BK, б, R, W, Y D9059 Dish Brush, Soft, 1 x 10%" В, G, 0, Р, В, МҮ E4121 
24'L Double Blade Foam w/59"L Handle B, G, PL, R, W, Y D9061 Short-Handled Brush, Stiff, 2% x 10" B, BK, б, O, P, PL, R, W, Y H1610 
24'L Single Blade w/51"L Handle В, G, R, W, Y H8714 Long-Handled Churn Brush, Stiff, 2 x 16" B, BK, G, О, P, PL, R,W,Y H1608 
24'L Single Blade w/59"L Handle В, G, PL, R, W, Y H8715 Hand and Nail Brush, Stiff, 17 x 4 9764 in B, BK, G, 0, PL, R, W, F8436 
28'L Double Blade Foam w/51"L Handle В, G, В, МҮ 09062 Scrub Brush, Stiff, 5 x 5 in В, G, R, W, Y F8421 
28'L Double Blade Foam w/59"L Handle В, б, R, W, Y 09063 Hand Scrub Brush, Stiff/Flared, 3" x 8" В, ВК, G,O,PPLR,W,Y  H1606 
Floor Squeegees w/Polypropylene Handles Hook Brush, 2% x 157" B, BK, G, 0, R, W, Y J5779 
20'L Single Blade Rubber Ultra Hygiene w/59'L Handle В, б, В, МҮ К2495 Bottle Brush, Stiff, 32 x 162952" B, BK, G, R, W, J5777 
20'L Single Blade Rubber w/51"L Handle В, б, R, W, Y K2494 Scrub Brush, Medium, 1 x 11" В, С, А, W, Y E4122 
24'L Single Blade Rubber Ultra Hygiene w/59'L Handle — B, BK, G, O, P, PL, R, W, Y — K2497 Short Handle, Medium, 13764 x 1074" В, G, R, W, Y K2484 
24"L Single Blade Rubber w/51"L Handle В, BK, G, O, P, PL, R,W, Y К2496 Tube and Valve Brushes 
Floor Squeegees w/o Handles Medium, 2% x 197" B, BK, G, O, P, PL, R,W,Y Н1579 
16'L Double Blade Foam В, G, В, W, Y E7049 Stiff, y4 x 20" В, ВК, G,0,P,PL,R,W,Y 91581 
20'L Double Blade Foam B, BK, G, P. R, W, Y E7050 Stiff, 196 x 20" B, BK, б, O, P, PL R, W, Y H1582 
20'L Double Blade Ultra Hygiene В, G,R, МҮ E7779 Brooms 
20'L Single Blade Ultra Hygiene В, G, В, МҮ H8710 Upright Broom Head, Medium, 2 x 11" B, BK, G, 0, PL, R, W, Y D9069 
24'L Double Blade Foam B, BK, б, 0, PL, R, W, Y E7051 Broom Head, Medium, 2 x 162964" B, б, 0, P, PL, R, W, Y D9072 
24'L Double Blade Ultra Hygiene B, BK, G, 0, P, PL, R, W, Y E7780 Broom Head, Soft/Stiff, 2 x 24" B, BK, б, R, W, Y D9073 
24'L Single Blade Ultra Hygiene В, BK,G,0,P,PL,R,W,Y H8711 Angle-Cut Broom Head, Stiff, 172 x 97" B, BK, G, 0, R, W, Y E4153 
28'L Double Blade Foam В, б, В, МҮ F8430 Angle-Cut Broom Head, Soft, 9 x 111%" B, BK, G, R W, Y K2483 
28'L Single Blade Ultra Hygiene В, G, В, W, Y Н8716 Heavy-Duty Floor Broom, 341 Soft, 172 x 97" В, G, R, W, Y E4154 
Hygienic Wall Brackets Combo Floor Broom, Soft/Stiff, 16 x 2" B, BK, G, 0, PL, R, W, Y E9580 
9/1, 22-10. Cap. B, BK, G, 0, R, W, Y E9634 Heavy-Duty Floor Broom, Split/Soft, 2 x 16" В, G, R, W, Y E9582 
Dust Pans Heavy-Duty Floor Broom, Stiff, 2 x 19" B, G, R, W, Y E9581 
Hand Held Dust Pan B, BK, G, O, P, PL, RW, Y Е9612 Heavy-Duty Floor Broom Head, Soft, 2 x 19" B, BK, G, 0, PL, R, W, Y H1571 
Plastic Pails тер B, BK, G, GY, 0, P. 
1:5 Gal. Cap., Polypropylene B, BK, б. 0,P,PL,R, W.Y H8704 Lobby Broom with Lidded Dust Pan PL, R, W Y J5780 
3 Gal. Cap., Polypropylene В, BK, G, O, P, PL, R,W,Y Е8439 > CHOOSE: Item 
5 Gal. Cap., Hygienic Polypropylene B, G, R, W, Y 15101 Description Handle Color* No. 
Plastic Pail Lids Handles 
For 5 Gal. Cap. Pails, Polypropylene B, G, R, W, Y K2488 Fiberglass, Threaded, 51'L B, ВК, G, R, W, Y F8427 
> CHOOSE: Item Fiberglass, Threaded, 59°L B, BK, G, O, РЬ В, МҮ F8426 
Description Color* No. Aluminum, 51'L В, BK,G,0,P,PL,R,W,Y X E9583 
Tank Brushes Aluminum, 591 В, BK, G, O, P, PLL R,W,Y Е8425 
Polypropylene Fill - 112" Trim L В, G, В, W, Y H1599 Aluminum, 57/21 B, G, 0, PL, R, W, Y 63984 
Tank Brush, Stiff 572 x 8" B, BK, G, O, P, PL, R, W, Y F8448 Extendable, 64 to 115'L B, BK, G, R, W, E4132 
Scrub Brushes Stainless Steel, 59/71 В, б, R, W, Y 63982 
Split Bristle/Flared Polyester Fill - 1 5764 in Trim L В, G, R, W, Y H1611 Polypropylene, 6 % in В, G, В, W, Y H1569 
Bench Brushes Polypropylene, 51'L B, BK, G, O, P, PLL R,W,Y Ј0317 
Medium Polyester Bristle - 2%" Trim L B, BK, G, O, Р.Р, А, W Y H6191 Polypropylene, 59'L В, BK, G, O, P, PLL R,W,Y Ј0318 
Soft Polyester Bristle, 256" Trim L В, BK, G, O, P, PL, В, МҮ H6192 Polypropylene, 67"L В, G, R, W, Y J0319 
Detail Brushes Pad Holders 
Polyester Fill, Stiff - 7?" Trim L В, G, Lime, O, PL, R, W, Y H8699 Handheld B, G, R, W, Y E9584 
Polyester Fill, Soft - 274" Trim L В, G, 0, P, PL R, W, Y K2493 Floor Model В, 6, 0, R, W, Y E9585 


* B = blue, BK = black, G = green, 0 = orange, Р = pink, PL = purple, В = гей, W = white, Y = yellow 
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CLEANING & JANITORIAL 
Food Service Brushes/Scrapers & Cleaning Pads 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1YTN5 


2NTJ7 


38TK67 


$ com 


Food Service Brushes 


Bottle—Short-handle brushes are used to scrub the sides and bottoms 
of tubes, jars, bottles, and glasses. They have a cylindrical head and a 
small-diameter handle to clean containers with small openings. 


Oven and Grill—Wire bushes and metal scrapers quickly and easily 
remove heavy carbon deposits, rust, and burnt-on food buildup. 


Note: Equipment must be turned off prior to brush use. 


Grill Cleaning System—Specifically designed to clean hot surfaces 
without clogging. No. 2NTJ7 must be used with grill pad and holder. 
No. 2NTJ6 cleans without scratching or lifting surface cure. 


Coffee Maker—Compact brush cleans all coffee decanters, pots, urns, 
and dispensers. Semi-circular wire wound brush contours to the inside 
of the container. 


Overall 
Description L Brand 
Bottle 
Bottle Brush with Polyester Bristles, 8 in Short Handle 12in ough Guy 
Bottle Brush with Polyester Bristles, 9 7% in Short Handle 16 in ough Guy 
Oven and Grill 
Broiler Brush with Carbon Steel Bristles 30 ^in Tough Guy 
Broiler Brush with Stainless Steel Bristles 30 ^in Tough Guy 
Pizza/BBQ Oven/Grill Brush with Carbon Steel Bristles 39 in ough Guy 
Oven and Grill Brush with Scraper with Brass Wire Bristles 9in ough Guy 
Oven/Grill Brush and Scraper with Brass Wire Bristles (Head Only) 8 “іп Tough Guy 
Oven/Grill Brush and Scraper with Brass Wire Bristles 42 in ough Guy 
Grill Cleaning System 
Cleaning Brick, 5 34 in L x 4 in W, Pkg. of 20 — ough Guy 
Scouring Pads, 5 % in L x 4 in W, Pkg. of 20 — ough Guy 
Pad Holder, 6 in L x 3 ^ in W — ough Guy 
Cleaning Brick, 8 in L x 4 in W — ough Guy 
Coffee Maker 
Coffee Maker Brush with Polyester Bristles, 3 in Short Handle 10 in Carlisle 
2UY27 6NE88 
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1YTT3 


Find even MORE on Grainger.com® 


48TM20 


3CPE7 


Food Service Scrapers 
Scrapers are ideal for general mixing and 
stirring. Scrapers made of nylon (300°F) 
will sharpen and contour to a specific use. 
Smooth finish, with waterproof construction 
for easy cleanup. 
Item 
Description Brand No. 
Plastic Paddle Scraper, 27 in Sqwincher 48TM20 
Stainless Steel Paddle Scraper, 60 in Tough Guy 3CPE7 
4% x TV?" Nylon Paddle Scraper with 48 in Stainless Steel Handle Tough Guy 3CPE9 
4% x 72" Nylon Paddle Scraper with 72 in Stainless Steel Handle Tough Guy 3CPF1 
Replacement Blade for 3CPE9 and 3CPF1 Tough Guy 3CPF3 


“ә 


2KJL4 


Steel Wool Pads and Reels 


Pads—General purpose carbon steel wool. Packaged in sleeves of 16 indi- 
vidual pads. 


Reels—5-Ib. carbon steel reels can be cut to size to meet the needs of 
specific applications. 2KJN3 to 2KJN5 are stainless steel wool for wet or 


Item corrosive environments, or where environmental exposure would cause 
No. discoloration or degradation. Also for heavier-duty industrial applications. 
1YTN5 PADS REELS 
1YTP1 Item Item 
Grade Application No. No. 
1YTT3 Carbon Steel Wool 
1YTT4 Super Fine Buff Woodwork 2KJK6 2KJL4 
1YTT6 Extra Fine Removes Paint From Wood 2KJK7 2KJL5 
1YTU2 Very Fine Polish Soft Metals 2KJK8 2KJL6 
1ҮТТ5 Fine Cleans Porcelain, Tile & Grout 2KJK9 2KJL7 
1YTT9 Medium Preps Wood For Paint 2KJL1 2KJL8 
Medium Coarse Etches Metal 2KJL2 2KJL9 
2NTJ8 Coarse Removes Lacquer & Shellac 2KJL3 2KJN1 
2NTJ7 Extra Coarse Removes Paint, Rust & Varnish — 2KJN2 
2NTJ9 Stainless Steel Wool 
2NTJ6 Fine Light-Duty Wet Sanding = 2KJN3 
Medium Coarse Etching In Wet — 2KJN4 
38TK67 Extra Coarse Rough Wet Sanding — 2KJN5 
Erasing Pad ge 
Tough Guy Mighty Sponge—Blue center layer a 
provides better grip and longer life. Use on floors, i " tom то. 
Я 0. y. 
baseboards, wallpaper, tile, showers, and countertops. Tough Guy Mighty Sponges 
, A ; 4iVoin 294in 20/27 24 
Scotch-Brite Easy Erasing Pad—Ideal for removing Scotch-Brite Easy Erasing Pads 
stains, marks, ink, and more. No chemicals or sprays 5%in 2%in 26КН2 60 
needed. Safe for indirect food contact areas. 5%in 2йіп 6МЕ88 4 
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Scouring Pads & Sponges 


Scouring Pads and Scrubbing Sponges 7 


SCOURING PADS 


Nonabrasive—Cleans 
without scratching. 


Medium-Abrasive—For 
most daily cleaning jobs. 


Blue—Abrasive, open- 
weave pad cleans 
baked-on surfaces and 
crusted build-up on 
equipment. 


Green—Flexible, heavy- 
duty abrasive pad. 


White and Yellow— 
Yellow cellulose sponge 
backed with white, lightly 
abrasive scouring pad. 


Green and Yellow— 
Yellow cellulose sponge 
backed with medium- 
abrasive green scouring 
pad. Premoistened and 
individually wrapped. 


Blue and Yellow— 


Contour-cut sponge backed 


with blue antimicrobial 
scratchless scouring pad. 


Antimicrobial—Green 
pad with antimicrobial 
treatment. 


PADS 


Nylon Soap—2 scrubbing 
surfaces and a foam center 
filled with concentrated 
liquid detergent. 


Scouring Pads and 
Scrubbing Sponges 


SCOURING PADS 


Cleansing 98—For 
sensitive surfaces such as 
stainless steel, chrome, 
porcelain, and ceramic. 


General Purpose 
96—Synthetic scouring 
pad. 


General Purpose Green 
9650—Thicker hand-size 
version of scouring pad 
96 eliminates cutting or 
folding of pad for a better 
grip. 

Heavy-Duty 86—For 
heavily baked-on foods. 


Pot 'n Pan 88—Synthetic 
material won't splinter 
or rust. 


Power Pad 2000— 
Scours 2 to 4 times faster 
with 2 to 8 times less 
scratching than conven- 
tional scouring pads. Ideal 
for stainless steel. 


Cleaning Pad 9000— 
Cleans most types of 


Steel Wool—Steel wool is 
fully saturated with high- 
sudsing cleaning formula. 


SCRUBBERS 


Brass—Soft brass wire 
for use where scratching is 
an issue. 


Stainless Steel— 
Wideband construction for 
full-coverage cleaning. 


Plastic Mesh—Durable 
high-strength filament with 
overlap construction. For 
sensitive surfaces. 


MICROFIBER SCRUBBERS 


Blue—Sponge covered 
with microfiber for lint- and 
streak-free cleaning. 


whe 


SCRUBBING SPONGES 


surfaces, including porcelain Power Sponge 


and nonstick cookware, 
without scratching. 


Purple Scour Pad 2020— 


Fast scouring and low 
scratching. 


Scour Pad 220—Heavy- 
duty, tough cleaning. 


Multipurpose 622— 
For no-scratch scouring. 


Dobie All Purpose Pad 


3000—Power Pad 2000 is 
combined with an antimi- 
crobial sponge. 


Scrub Sponge 
74—Features 96 pad 
on one side for medium- 
abrasive scrubbing. 


Scrub Sponge 
63—Light-duty cleaning 
without scratching. 


720—Hand-size, no-scratch Sponge Cloth—Offers 


pad constructed of mesh- 
wrapped urethane sponge. 


Grill Scrubber 
T121—Mineral-coated to 
remove burnt-on food and 
grease. 


Natural Fiber—Made from 
50% plant-based materials. 


the absorbency of a 
sponge with the coverage 
of a wipe. 


Copper-Coated—Long- 
lasting copper edges cut 
through tough soil. 


Stainless Steel— 
Removes baked-on food 


One sponge does the work of from cooking equipment. 


30 paper towels. 


Pumice Stones and Screens 


Reusable blocks and pads remove deposits, soils, and 
stains from most hard surfaces without marring and 
without the need for harsh chemicals. Safe for skin 
and for use around food equipment. 


Description 


Grillmaster Cleaner Stick, 5 34 in x 1 V» in x 1 ^ in 
Grillmaster Cleaning Brick, 5 % in x 2% in x 2% in 
Pumie Flexi-Scour Scouring Screen, 5 1^ in x 4 in 
Pumie Toilet Bowl Ring Remover with 


Handle, 5 in x 1 1⁄4 in x 1 “in 


Pumie Cleaner Stick, 5 34 in x % in x 1% in 

Pool Blok Cleaner Stick, 5 34 in x 1 V» in x 1 ^ in 
Pool Blok Pool Concrete/Tile Cleaner, Snaps into 
Standard Telescopic Poles, 6 in x 1 ^ in x 1 Фіп 


Item 
No. 
120793 
120794 
120795 


120796 


120797 
120798 


120799 


"Ia Rinse easily for repeated use. 

126796 Smoke and Soot—Specially designed for dry 
removal of smoke and soot damage. One sponge 
cleans up to 100 sq. ft. 

= Color L W 
Cellulose Sponges 
Pink 356 in 6in 
Yellow 4%ein 6in 
Yellow 4 5A in 1 Vin 
Smoke and Soot Sponge 
126797 Tan 3in біп 


<» 


2NTGS 


Description 
Scouring Pads 
Nonabrasive 
Medium-Abrasive 
Blue 
Green 
White and Yellow 
Green/Yellow 
Blue/Yellow 
Antimicrobial 
Antimicrobial Commercial 
Pads 
Nylon Soap Pad 
Steel Wool Soap Pad 


Scrubbers 

Brass Scrubber 
Stainless Steel Scrubber 
Plastic Mesh Scrubber 
Microfiber Scrubbers 
Blue 


1ЕКВ6 


Description 
Scotch-Brite Scouring Pads 
Cleansing 98 
General Purpose 96 
General Purpose 96CC 
General Purpose Green 9650 
Heavy-Duty 86 
Pot 'n Pan 88 
Power Pad 2000 
Cleaning Pad 9000 
Purple Scour Pad 2020 
Scouring Pad 220 
No Scratch Scour Pad 622-10 
Dobie Pad 720 
Scrubber 7721 
Natural Fiber 
Scotch-Brite Scrubbing Sponges 
Power Sponge 3000 
Scrub Sponge 74 
Scrub Sponge 63 
Natural Fiber 
Sponge Cloth 
Copper-Coated 
Stainless Steel 
Stainless Steel 


Item 
No. 


2NTH4 
2NTHS 
2NTH6 


2RMZ8 


2JDB9 


L 


6in 
6in 
6in 
4 Vo in 
9in 
5in 
5 y» in 
4in 
4 Vo in 
6in 
6in 
4% in 
6in 
6in 


2 sin 
6in 
6in 
4% in 
7%in 
3in 
3%in 
334 in 


Cellulose and Smoke 
and Soot Sponges 


Cellulose—Durable sponges for quick clean-ups. 


Pkg. 
Qty. 


2 
1 
1 


1 
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Ww 


Qin 
Yin 
9in 
3in 
6in 
3Win 
3 5/64 in 
5 Vi in 
3in 
3 in 
3 біп 
2% in 
4in 
4in 


410 in 
3% in 
3% in 
2 Vis in 
6 ^5 in 
1 in 
3 54 in 
КЕД 


ЗВАКЗ 

Нет Pkg. 

No. Qty. 
2NTG7 20 
2NTG8 20 
2NTG9 20 
2NTH1 15 
2NTH2 20 
2NTH3 20 
2NTJ2 20 
2NTJ3 20 
2NTJ4 20 
2NTJ5 5 
2NTH7 120 
2NTH8 6 
2NTH9 6 
2NTJ1 4 
3RAK3 2 


4HN92 


Item 
No. 


4/782 
20643 
21Х115 
16470 
1674 
4WC73 
4HN91 
4HN85 
1EKB6 
2JDB8 
403R56 
2JDB1 
2JDB9 
21XL10 


4HN92 
2U642 
2U641 
21XL09 
21XL11 
21XL12 
21XL13 
530025 
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CLEANING & JANITORIAL 
Window Washers & Squeegees 


21HN73 тө 
С D ^ 
// am 

* 


[nd 


HiFlo nLite 
Waterfed Kits 


Professionally clean 
windows and facades. 
HiMod carbon master 
poles decrease weight 

and increase rigidity. Kits 
include pole system, radius 


Scan. Order. Done. : 
Details on page A1. 


Nonmarking, flexible rubber blade and 
a rugged metal frame for long life. 
Include a 60"L wood handle. 


Floor Squeegees with Handle 


Rubbermaid 
Commercial Products. 


64XF86 Blade Blade Blade Item 
Count М Shape No. 
Single 24 in Straight 64XF86 
шш шу 
in ral 
Double 18in — Straight — 64XF90 
Floor Squeegees with Handle 
Durable blade and tough steel frame. Include 
a 60"L wood handle. 
| Blade Blade Blade Item 
Matera m таре, Sousa 
59JM34 ral 
Foam Rubber 22in Straight 88JM35 
Rubber 36 in Straight — 59/М46 
4. 24in Straight  59JM36 
rema ea Neoprene 24 in Curved — 59JM37 
18 in Straight — 59JM47 
Disaster Cleanup Floor 
Squeegees with Handle 
Double-edged neoprene blade BLADE | REFILL 
with heavy-duty bracing Blade пет йет 
removes heavy liquids such аѕ “4117 3PYV3 | 3PYV4 
mud. Include a 66"L handle. 36in; 3PCA3 | ЗРҮМ2 
Handheld Floor 
Squeegees 
Clamp-style frame has wing 
nuts and lock washers. ,,,, Blade Нет 
x Я Description М Мо. 
Ideal for applying fluids and -Round Edge 8іп 3PCA4 
coating materials. Square Edge — 8in — 3PCA5 
1EUBA А 
Window 
Squeegees 
TOUGH GUY 


(тела һе б» эзил Clears 


Stainless Steel—Use as hand- 


— ОШ i ltem brush, 65-ft. hose, spare 
escription ойе 0. ў n 
33-1. Pole System NLKUG 21HN73 water jets, 8" gooseneck, 
55-ft. Pole System NLKU3 21HN74 and carrying case. 
Window ж. сен 
Washers with Handle 
m TheOriginalStrip—Scrub windows and 
other flat surfaces prior to squeegeeing. 
Replacement sleeve is made of plush 
woven fabric. Include handle. 
~ 9 А А А 
- Swivel Strip T-Bar—Swivels freely or 
can be locked into 7 positions. Sleeve not 
included. 
9925 ErgoTec T-Bar—T-bar handle with 
Mt 2-component, ergonomically designed 
r. Item h B 
Description Size Model No. (гір. Water wells provide excellent water 
Window Washers i i 
ThedrignaStp ТЕЕП retention. Sleeve not included. 
queegees TET 
Swivel Strip T-Bar 14: 5/350 2mNA2 SPrayer on a Belt—Sprayer bottle hooks 
ErgoTec T-Bar 107 ЕН250 2RNA8 to belt to alleviate strain on back, arms, 
WE ea SEH ZHNAT. and wrist. Maneuverable trigger can even 
TheOriginalStrip 18! WC450 30435 spray upside down. 33-02. bottle. 
Sprayer on a Belt 3302 SOABG 2RNA7 
BucketOnABelt _ — ВВ010 2RNA4 | BucketOnABelt—Holds 7 qt. of cleaning 
Replacement Sleeves flui : 
Sleeve for 5V350 14^ WS350 30436 fluid, 2 Squeegees, 1 strip washer, and 1 
Sleeve for 3U435 187 10/5450 30437 scraper. 
Curved Blade 
Squeegee 1ZBZ1 ] 


STRAIGHT | CURVED 


held or with standard taper-tip 

poles. Black rubber grip. Rubber 
blade and channel assembly are 
easily adjustable and removable. 


BLADE | BLADE /REFLL Straight and Curved 
Size No. No. No. 
Neoprene T — Blade Rubber 
ІП = 
24in| 17874 |17871 | 12САб 
Збіп | 17875 | 17872 |1ZCA7 Floor Squeegees | 
Nonmarkin Neoprene—Nonabrasive rubber for use with 
18in| 1 — |1ЕТ77 
24in| 178704 | izBz6 |iETZz8 petroleum-based products. Black color. 
зіл. — iie 1ЕТ29 . Nonmarking—Resists most vegetable and 
18іп| 1ZCM — |1ШАТ animal materials, oil, and fats. Gray color. 
йт MO ——— rum Foam—For use on uneven and smooth 
30in| 1ZCA4 = —_ surfaces for quick drying results. Black color. 
Institutional Floor 
1NFG4 Squeegees and Handle 
Squeegees—All-plastic head and 1-pc. molded frame 
feature a heavy-duty 3/4" neoprene blade. 1NFG5 
incorporates a full-length scrub brush into the frame. 
1NFG5 Threaded compression holes attach squeegee head to 
standard, square-cut handles. 
Handle—Structural honeycomb ribs provide maximum 
strength and safety for correctional and intense use 
m environments. Uses no metal parts and will not rust. 


Item 


Description 
21 in Squeegee Head 
21 in Squeegee Head with Scrub Brush 
56 in Handle 


1550 GRAINGER. 


nn 


3U428 . ; 
Automobile—lIncludes scrubbing 
sponge and black rubber blade. 
Blade Item dz mui 
я Description w Brand No. Ergonomic Silicone—Soft 
queegees З ili 
TETTE 12in Tough Guy 1EUBA Silicone blade conforms to most 
18іп ToughGuy 1EUB5 Surfaces and will not scratch. 
Automobile 8in  ToughGuy 1EUB9 
Ergonomic Silicone 105 іп Tough Guy ІҢІС? UNGER 
; in Unger 
Pro Stainless Steel fgn ^ Unger 38HY08_ Pro Stainless Steel—Quick- 
GoldenClip Brass -1211 Unger see — release handle has ergonomic 
ErgoTec Swivel rubber grip. Include channel and 
TA Straight — Unger — 2RMZ9 soft rubber blade. 
ErgoTec Swivel " , 
Loc, 30° - Unger 2ВМА1 * GoldenClip Brass—Adjustable 
Angled Head i 
em Tn Unger — 3U428 screws hold clipped channel. 
lsaversa i18in Unger 30429 Include handle, channel, and soft 
Refills 
Rubber for Tough 12in Tough Guy 1EUB6 rubber blade. 
Guy Squeegees біп Tough Guy 1EUB7 ^ ErgoTec Swivel Loc—2- 
y Squeeg {8in Tough Guy 1EUB8 g 
Rubber for Unger 12 in Unger 30130 component handle features 
ІП Unger n i 
Squeegees 18in Unger 3U432 — quick-release. Conform to irregu- 
Synthetic Нор] larly shaped windows. Channel 
eeve for Any _ 4 
ү п Unger Unger 3RDH8 пої included. 
Indow 1-Баг е 
Microfiber Repl. VisaVersa—Washer and 
St for Any == Unger 3RDH9 Squeegee in one is ideal for high 
Window X Bar window cleaning. Sleeve and 


* Channel sold separately. 


Find even MORE on Grainger.com® 


rubber included. 
1-800-GRAINGER (472-4643) 
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: 2CJP7 


1.5? Taper Aluminum—Lightweight, 
yet strong enough for industrial appli- 
cations. Available knocked down. 
3.0? Taper Aluminum—Easy-use 


= 
Item 
Description No. 
1.5° Taper Tip 2CJP7 
3-Pc. 1.5° Taper Tip, Knocked Down — 5DUVO 
3.0° Taper 2CJP8 


extension features Acme threads. 


% ups 


Trigger Grabbers 


Ideal for picking up bottles, cans, and 


Tough Guy Trigger Handle 
32 іп 13 


Mfr. Item 
L Model No. 


R142 13R142 


Unger! Nitty Nabher Trigger Handle Grip 


2NDR1 


garbage outdoors, as well as retriev- 3 Pl in TOO 2NDR2 
ing out-of-reach items. Durable steel и Habier Du енгі 
construction with powerful claws and 20 ^ in NN400 50008 
ergonomic grip. Trigger grip models have = Ш А900 DUE 
а rotating head and magnetic tip. 96 in INT SDUUS 
3UP50 and 1VCE6: Sharp tool pierces Unger Trash Picker 

paper debris and cans without bending. кш Pickar ela нен 3UP50 
Durable, lightweight steel tubing with Pin for 3UP50 (10/Pkg.) 

ergonomic nylon grip. 6 Жіп 15995 1VCEG 


Quads нда for Sarl Char 


Fix-Clamp 


Adjustable clamp tightly grips mops, 
brushes, sponges, rags, and chamois. 


Use with Unger OptiLoc and Tele-Plus Material Ы Mn 
telescoping poles, sold separately below. _ Nylon Plastic FIXIO 30451 


Ё 2 ЕЕ 


2-Section Extension Pole 30442 


Онай Tech bor marl earam 


Extension Poles and Adapters 


OptiLoc Telescopic—Strong anodized alumi- 
num poles are ideal for high window cleaning, 

dusting, and light bulb changing. Durable nylon 
locking collars lock and loosen in /% turns. 


Tele-Plus—5-section modular design offers 
versatile, multiple-length use. 


Description L 

Telescoping Poles 

OptiLoc Telescopic, 2-Section 96" 
OptiLoc Telescopic, 3-Section 144" 
OptiLoc Telescopic, 2-Section 156" 
OptiLoc Telescopic, 3-Section 216" 
Tele-Plus 5-Section 360" 
Adapter 

Cranked Joint Angle Adapter 11^ іп 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Cranked Joint Angle 
Adapter—Holds a variety of 
tools and snaps into all Unger 
telescopic poles. Adjusts 
cleaning tools at any angle 
up to 300? for hard-to-reach 


applications. 

Mfr. Item 
Model No. 
Е2250 30442 
Е0370 5DUU6 
EZ400 30443 
ED550 30444 
TF900 46049 
CJA00 2RNAG 


CLEANING & JANITORIAL 
Handles, Grabbers & Scrapers 


————— e = 


Light-Duty 
3U446 
А Medium-Duty 
5ZN24 
Heavy-Duty 
2RMZ6 
Floor Scrapers ERE, AM 
Light-Duty—48" lightweight aluminum handle with ergonomic grip and 4" zinc 
alloy head. 


Medium-Duty—Lightweight 60" aluminum handle with angled 6" zinc alloy 
head for industrial use. 

Heavy-Duty—Removes heavy-duty adhesives, tile, and carpet from floors. 60" 
handle with ergonomic grip, and 8" angled zinc alloy head. 


Mfr. Item 

Description Model No. 

Light-Duty Scraper with 4 in Blade LH12C 3U446 

4 in Replacement Blades for 3U446 (100/Case) 14421 3U447 
Medium-Duty Scraper with 6 in Blade MDSCO 5ZN24 
6 in Replacement Blades for 5ZN24 (10/Pkg.) MDSBO 5ZN23 
Heavy-Duty Scraper with 8 in Blade HDSSO 2RMZ6 
8 in Replacement Blades for 2RMZ6 (10/Pkg.) 15993 2RMZ7 

3U445 2RMz4 
Handheld Scrapers Бер. 5 


Use the blunt edge for delicate, 
uneven floor surfaces and the razor 
edge for scraping gum, paint, tape, 
and caked-on dirt off smooth, hard 
surfaces such as tile floors and 
windows. 


Pro Trim 10—Fits in your hand or pocket. 
Textured surface and nonslip material 

for cold and wet conditions. Integrated 
blade guard locks open or closed for safe 
storage. Has two sharp edges. 


ErgoTec Safety—Locking mechanism 
prevents blade from sliding out while 
working. Features a single-edge blade. 


ErgoTec Scraper—Ergonomic 
nylon grip and 4" handle. 


The Brute—Effective for multiple m Mfr. Item 

surfaces, and features an ergo- Descrintion Model... R0. 
itu s Ж Handheld Scrapers 

nomic grip. Reversible 4" blade and — 'ErgoTec Scraper SHO0C 30445 

12" handle. The Brute SH25C — 2RMZ3 

MaxiScraper STMAX 1МҮН2 
MaxiScraper —Lightweight yet Pro Trim 10 TX100 — 1NYH3 
durable with ergonomic rubber Ergo tec Safety SROSD ARI 
: 2 Replacement Blades 

nonslip comfort grip. Change blades “Replacement for HEIDI. ANA 

with the push of a button. Safety SSE 

cover snaps securely over blade. 1NYB3 (10/Pkg.) TR100 — SDUM1 

Bulb Changers бк. m 


= For standard, flood, and CFL bulbs 

= Pole sold separately 

Light Bulb Changer—Six steel fingers securely 
grip most bulbs. % of steel finger is rubber-coated. 
Flood Bulb Changer—Six plastic suction cups 
adhere tightly to smooth recessed flood lights, 
round, beveled, and flat bulbs, and bulbs 300 watts 
or larger. Fully insulated. 

Broken Bulb Remover—tncludes a clear plastic 
dish to catch broken glass. Fully insulated. 


3UP47 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Light Bulb Changer В5010 3UP46 
Flood Bulb Changer FS000 3UP47 
Broken Bulb Remover BEBEO 3UP45 3UP45 
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Cigarette Receptacles % Ashtrays Details on page А1. 


* > 
Silver Black Tan 3 Silver L Black Yellow Black 
K2498 D0199 D0201 1LWT4 D0284 D0286 D0202 
LJ 
Е " : EAGLE 
г Free-Standing Cigarette Receptacles G) JUSTRITE 
Charcoal No. of Opening > CHOOSE: Item 
K2499 Cap. H W___ Base Dia. Openings Size Material Color Brand No. 
Cigarette Receptacles 
Уда 41іп 14%in 14 іп 1 141^ in Steel Black, Silver Tough Guy К2498 * 
1 gal 30 in 11 in 11 іп 2 1% іп Polyethylene Black, Green, Pewter, Tan, Terra Cotta Justrite D0291 
1gal 38%in 14іп 13 in 2 Tin Galvanized Steel, Plastic, Steel Black, Sandstone Rubbermaid 00199 
1gal 39'^in 12%in 12 Yin 2 Me in Galvanized Steel, Plastic Tan Rubbermaid 00201 
1'Agal 37%in 15%in 15 Yin 2 3A іп Plastic Brown, Gray, Tan, Black Eagle D0288 
11021 39 “іп 15 ^in 15 іп 1 360° Aluminum, Stainless Steel Silver Rubbermaid 1LWT4 
1¥%gal 42%in 16%in 16 in 3 2% in Stainless Steel Black, Silver Rubbermaid 00284 
2 gal 35 in 11in 11 іп 2 3^ in R Yellow, Tan Eagle D0286 
ода 34n 11%in iin 2 Tin Galvanized Steel Red Justrite — 3RYZ3 
4 gal 38 in 12in 12in 1 2in Polyethylene Black, Gray, Tan Justrite D0293 
4gal 38 іп 16%in 165in 2 17 іп yethy Black, Green, Pewter, Tan, Terra Cotta — Justrite D0292 
4 gal 39 in 13 in 13 in 4 3inx1%in Aluminum, Stainless Steel Black, Pewter, Brown Rubbermaid 00202 
4gal 43 йіп 17Иіп 17 Yin 2 3^ in Plastic Black, Brown, Gray, Tan Eagle D0289 
4V»gal 39in 16 in 16 іп 1 1^ in Steel Charcoal, Black Tough Guy К2499 
Black 42gal 39in  16in  16in 1 Tain Charcoal, Black Tough Guy К2500 
D0203 5gal  38in 11%їп 11%їп 2 1^ in Stainless Steel Red Justrite — 3RYZA 
5gal 40іп 12 in 12in 2 Ya in Galvanized Steel Yellow, Tan Eagle D0287 
6%gal 41 іп 15іп 15 ^in 3 360° Aluminum, Stainless Steel Black, Aged Bronze Rubbermaid 00203 
Weight Ring for D0201 
-- lin 12 %in = = — Coated Steel Black Rubbermaid 3МВ44 


* Include liner and key. } FM approved. + Include lock, cable, and in-ground anchor. 


1LWT5 = Rubbermaid E 
110824 Wall-Mount Cigarette Receptacles € 
И No. of Opening Item 
Cap. H W BaseDia. Openings Size Material Color Brand No. 
» = 5 8 = 1 = Coated Steel Silver Tough Guy 1ECK8 


YA gal 10 in 2%in 6in 1 5in Metal Gray Tough Guy 116824 


nm— У даі 12 ^in 3%in  9'^in 4 4in Stainless Steel Silver Tough Guy 12V180 * 
Be» YA gal 18in  11'^in 12%іп 1 360° Aluminum, Stainless Steel Silver Rubbermaid 1LWT5 
в au 
-38 4 Y gal 18 in 10 in 10 in 16 lin Stainless Steel Silver Мо Butts Bin Co. 6UGC9 * 
5LY31 № gal 18 in 10 in 10 in 16 lin Steel Green Мо Butts Bin Co. 606р0 * 
6UGC9 А, % gal 18in 10in 10 in 16 Tin Black No Butts Bin Co. 6UGD1 * 
19081 12 “іп 10іп 10іп 2 Me in Galvanized Steel Black Rubbermaid 5LY31 t 
1/2 даі 12'^in 10іп 10 in 2 — Stainless Steel Silver Rubbermaid 9JARO + 
* Include liner and key. } FM approved. + Include liner, lock, (2) recessed Stainless Steel extinguishing screens, 
mounting hardware, and (2) keys. 
a. - Rubbermaid 
Round/Half-Round Cans with Ashtray = 
i Width/ 
| Top Type Cap. H Diameter Material Color Brand No. 
Round 
Flat with Side Opening 12 gal 28 1⁄4 in 15 in Steel Silver Tough Guy 4PGG8 
a Half-Round 
= — Hh Ci А 9 gal 32 in 17 Yin Stainless Steel Black Rubbermaid 3VPX2 
4PGG8 3VPX2 34AX17 Flat with Side Opening 24 gal 28 in 24 in Aluminum Silver Glaro 34AX17 
Base Item 
Description Cap. H w Dia. Color No. 
Floor Model with Removable Sand Top 1% gal 20in 10іп 10 in Black 48L067 
Floor Model with Removable Flip Top 13 % gal 20 in 10 in 10 in Black 48L066 
48L067 481.066 481.068 Pedestal with Removable Flip Top and Stainless Steel Blades — 14 gal 22 in 10 in 8in Chrome 481068 
Lid Only Cigarette Receptacle Drums and Lids @ JUSTRITE 
47217 LID ONLY 
and Base > CHOOSE: Item Item 
Drum Only Description Cap. H w Dia. Material Color No. No. 
5T262 Drum Only 30gal 29іп 19 йіп 19 iin Steel Gray 1BW41 1BW40 
Drum Only 55gal 34 “іп 34 “іп 23%in Steel Gray 57262 * 4T217 
Drums with Lid 4h gal 14%in 14 Ain 12 іп Steel Black, Gray, White E3930 * 
Drums with Lid 6gal 17 іп 12 Жіп 12 Жіп Aluminum, Steel Black, Gray, White E3932 * 
* FM approved, UL Listed. 
1552 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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CLEANING & JANITORIAL 
Decorative Outdoor Trash Cans 


Dome Top 
Green 
00245 


Rubbermaid 


Plaza Series Outdoor 
Trash Cans 


Fully covered top and spring-loaded doors hide 
waste, reduce odors, and keep out pests and 
rodents. Slide-out bag holder supports bag and 
keeps it open allowing workers to change bags 
without bending. A compatible rigid liner can 
be used in place of the bag holder to make this 
plastic container FM approved. 


Width/ > CHOOSE: Item 
Top Type Cap. H Diameter D Color No. 
Plaza Jr. 
Dome with Push Door 35 gal 41іп 20%in 20 йіп Black 5MU51 
даптау/Ооте with Push Door 94 "fin 20% in 21 Zin Black 5MU52 
aza 

Dome with Push Door 42in 25%in 24%іп Beige, Black, Green D0245 
Food Tray 50gal 43 йіп 25in 25 in Beige 5RUUS 
Food Tray 43 йіп 25in 25 in Black 5RUVO 


Canopy Top Trash Can 
Black 
р0237 
With Optional Weighted Base 
Black 
D0241 


Rubberm: 


Commercial Products. 


Ranger Series 
Outdoor Trash Cans 


Weather-resistant trash cans are suitable for 
collecting waste in areas exposed to rain, 
snow, and extreme temperatures. Hinged lid 
provides access to trash bag and hinged doors 
hide contents. Use in high-traffic areas such as 
parks, food courts, and stadiums. 


Width/ P CHOOSE: Item 
Top Type Cap. H Diameter D Color No. 
Trash Cans 
Dome with 2 Push Doors 35 gal. 41 in 21%in 21 %in Beige, Black 00235 
Dome with 2 Push Doors 45 gal. 41 vin 24%in 24% in Beige, Black 00236 
Canopy 45 gal. 41 %in 24%in 24% in Beige, Black 00237 
Accessory 
Weighted Base 45 to 65 gal. біп 24 in 24V» Веіде, Black 00241 
Streetscape 
Outdoor Trash Cans 


Heavy-duty steel slats around the 
outside with an integrated leakproof 


liner for collecting waste. All tops help pese Eu 
funnel trash toward the opening. 
> CHOOSE: Item 
Top Type Cap. H Width/Diameter Color No. 
Funnel 37 gal 33 in 26 in Black, Brown J6407 
Canopy 37 gal 42 in 26 in Black, Brown, Green ./6409 
Flat with Top Opening 45 gal 37 in 23 in Black 22N330 


Rubbermaid 


Comm 


Street Basket Series 
Outdoor Trash Can 


Steel mesh sides resist rust and corrosion for collect- 
ing waste in harsh weather. The open top is accessible 
to passersby, making this trash can a good choice for 
parks, city streets, and other high-traffic areas. The 


oduct 


perforated bottom allows rain and other liquids to drain. 


Width/Diameter 
24 in 


Top Type 
Open 


Cap. H 
45 gal 33 in 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Classic Series 
Outdoor Trash Cans Ё 


Steel trash cans with perforated sides provide a 
professional appearance. They include a leakproof 
rigid liner to contain liquids and an open-top lid 
that hides the trash bag from sight. They are used 
in parks, at building entrances, and in parking 
garages for convenient trash disposal. 


Rubbermaid 


2KDJ3 


STAINLESS 
Specific BLACK | SILVER | STEEL 
Width/ Container ltem | Item Item 
Top Type Cap. H Diameter Material No. No. No. 
Flat with Top Opening 25 gal. 35%in 18іп Steel 2KDJ7 | 2KDJ5 — 
Flat with Top Opening 51gal. 35%in 24in Steel 2KDJ8 | 2KDJ6 — 
Flat with Top Opening 25 gal. 35 “іп  18in Stainless Steel | — — 2KDJ3 
Hat with Top Opening 51 gal. 35%in  24in Stainless Steel | — — 2KDJ4 


Aspen Series 
Outdoor Trash Cans 


Decorative stone panels provide a finished appear- 
ance when collecting waste in outdoor areas, such 
as building entrances, parking garages, and store- 
fronts. Powder-coat finish is UV-resistant to resist 
fading and damage caused by exposure to chang- 
ing weather. Fire-resistant cans include leakproof, 
rigid plastic liners. Use with a trash bag to keep 
cans clean and ease trash pickup. 


Rubbermai 


Width/ Item 
Тор Type Сар. H Diameter D Color No. 
Canopy 38gal 40in  26in 26in Brown 3THU6 
Canopy 45gal 40in 26in 26in Brown 3THV5 


Round Steel Mesh 
Outdoor Trash Cans 


Made of rust-resistant steel to collect waste in harsh 
conditions, including wind, rain, and snow. They 


provide a professional appearance in parks, office pes 
parks, storefronts, and outdoor walkways. 13P564 
Width/ Item 
Top Tyne Cap. H Diameter Color Мо. 
Flat with Top Opening 33gal 32in 18%in Black 50ЈС2 
Dome 34gal 44in  18in Black 13P564 
Dome 40gal 39in  24in Black 13P565 


Rubbermaid 


Americana Series Metal 
Outdoor Trash Can 


Open top provides hands-free disposal. Powder-coated 
Steel maintains its appearance when exposed to weather 
and sunlight. Can is heavy to help prevent theft and keep it 
in place during harsh weather conditions. Adjustable legs 
allow can to be placed on uneven surfaces. 


Width/ Item 
Top Type Cap. H Diameter Color No. 
icu 36gal 32%in  29in Black 9НТ32 


Ashtray/Canopy Top 
5M843 


Rubbermaid 


— 


Landmark Series 
Outdoor Trash Can 
Frames and Panels 


Plastic frames have open sides and a leak- 
proof rigid liner. Add decorative rock panels 
to suit the application or environment. All four 
sides are open for tossing trash. Use with a 
trash bag to help keep liners clean and ease 
trash collection. Bolt-down base prevents 
tipping or moving. Rugged construction with- 
stands exposure to weather. 


FRAMES | PANELS 

Width/ Item Item 

Top Type Cap. H Diameter D Color No. No. 
Canopy 50gal 46 ^in 26 in 26 in Sable 5W767 | SW768 
Ashtray/Canopy 35 gal 40 in 26 in 26 in Sable 5M833 | 5M856 
Ashtray/Canopy 50gal 46 ^in 26 in 26 in Sable 5M843 | 5W768 


CLEANING & JANITORIAL 
Outdoor Pet Waste Stations, Trash Cans & Wastebaskets 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Rubbermaid Canopy Top 
: Red 
Commercial Products 
D0247 


Glutton Series Square Plastic 
Outdoor Trash Cans and Tops 


Hold more trash than round cans with a similar footprint. 
Heavy-duty plastic resists fading, cracking, and denting, 
and are lighter and more dent-resistant than metal cans 
making them easier to move. Collect and contain waste 
with or without trash bags. Cans and tops sold separately. 


Width/ P CHOOSE: Пет 
Description Н Diameter D Color No. 
Glutton Open 
Top Trash Cans, 31in 25 іп 22% in Brown, White 00248 
56-gal. Cap. 
Glutton Canopy 
Tops, For Use 13in  23in — Brown, Red 00247 
with D0248 
DOGIPOT Pet о POT 
Waste Stations d 


Place in common areas where people exercise their pets, 
and dog training areas for convenient access to a trash 
receptacle and pet waste bags. 3VLL5 Pet Station includes 
pet sign, roll bag dispenser, telescopic mounting post, and 
pet waste container for use with 8XD05. 9LDM5, 8NKC5, 
and 8ZCE8 roll bags are also available. 3VLN8 container 


holds 8XD05 roll bags. 36MX74 is a versatile aluminum 
header pack bag dispenser for use with 36MX75. 
Item Pkg. 
Description Cap. М L H No. Qty. 
Station 
Pet Waste Station 10041. 14і 11%" 78in 3VLL5 1 
Pet Waste Container 10ga. — — 23in S3VLN8 1 
Pet Waste Bag Dispenser 4807. 91%) 15 v2 іп 15 7% іп 36MX74 1 
Bags 
200 Bags per Roll 802 8іп 13  13in 9LDM5 10 
200 Bags per Roll 8027 8іп 13 1Зіп 8NKC5 20 
200 Bags per Roll 807 біп 137 1Зіп 8ZCE8 30 
Header- 100 Bags рег Pack 807 8іп 13"  13in 36MX75 20 
Interleaf - 50 Bags per Roll 15gal 27 “іп 29 29in 8XD05 1 
99?  CrownProducts, LLC 19X287 . 


Poopy Pouch Pet Waste Station КЫҢ 
Pet waste station combines a bag dispenser and trash can for 
placement in common areas where people exercise their pets. 
Weather-resistant station includes 8-ft. steel channel post, 
10-gal. steel waste receptacle with hinged steel lid and bag 
retainer bands, steel bag dispenser with security lock, 800 
leakproof waste bags (4 boxes of 200 bags each), and a 

12" x 18" steel sign ("Please Clean Up After Your Dog"). 

Use with replacement bags 19XZ86. 


Item Pkg. 
Description Сар. W L H No. Qty. 
Station 
Pet Waste Station with Channel Post 10 gal. 12in 1214" 96 in 19XZ87 1 
Bags 
Lemon Scented, 400 Bags per Roll 34gal біп 15" 15in 4ACD2 6 
Unscented, 200 Bags per Roll 34 даї 8in — 1Зіп 19XZ86 10 
d 
p 
Metal provides a finished appearance and resists odors 
and staining. Cans are rust-resistant, won't crack in cold 
weather, and won't be chewed by pests or rodents. 
Width/ Item 
Top Type Cap. Diameter Н Brand No. 
Aluminum 2KDP7 
21 gal  18in 32іп Rubbermaid 2KDP7 
Flat with Top Opening 30gal 20іп 34 іп Rubbermaid 43WY88 
55gal 24іп  35in Rubbermaid 2KDP8 
Swini 16gal  15in  33in Glaro 34AW90 
Galvanized Steel 
Open 20gal 18іп 23 іп Tough Guy 2РҮХ5 
р 31gal 21in 27іп ToughGuy  2PYW6 
Stainless Steel 
Flat with Top Opening 18gal  15in 28in ToughGuy 481069 
Dome 18044  15in  31in ToughGuy 481070 
Sisal Funnel 33gal 19%in 32іп ToughGuy 481071 “ 
teel 
Flat with Top Opening 15gal 10іп 27%іп Tough Guy 4PGG9 2PYX5 


1554 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Rubbermaid 


© JUSTRITE 
Fire-Resistant 
Metal Trash Cans 


Use indoors and outdoors to collect waste in 
office buildings, parking garages, walkways, 
and other high-traffic areas. Metal doesn't 
absorb odors, resists fire and corrosion, and 
will not warp when used in hot or sunny 
locations or crack in cold weather. Open-top 
design fits under a desk or table or against a 
wall to save space. 


‘Commercial Products 


Container Width/ > CHOOSE: Item 
Shape Top Type Cap. Diameter Н Color Brand No. 

Aluminum 

" Round Flat with Top Opening 35 gal  18in 32іп Silver Rubbermaid 4HGR8 
tee 

Rectangular Open 24gal 21in 30іп Almond Rubbermaid 2KDZ2 
Round Funnel 12041 15in 29%іп Red/Gray Justrite 3VLD4 
Round Funnel 15gal 15іп 25 іп Black, Gray Justrite — E7284 
Round Flat with Top Opening 35 gal 17 іп 32 йіп Silver Tough Guy 4PGH1 


34AX11 


Round Metal 
Wastebaskets 


Durable metal construction 
resists odors and staining, and 
is professional in appearance. 


Width/ Item 
TopType Cap. H Diameter Color Brand No. 
Aluminum 
Open  6gal  23in 9in Silver Glaro 34AX11 
Steel 
Open  7gal 14%in 13 йіп Gray ToughGuy 110815 11C818 
Open 704 14'4in 13 іп Brown ToughGuy 110816 
Open 704 14 ^in 13 йіп Black ToughGuy 110817 
Open 11 7 даі 17in 15 іп Gray ToughGuy 116818 
Square Metal 7 
Trash Cans m 
Higher capacity than round cans that use the same 
amount of floor space, these square trash cans can 
be placed in a corner or flush against a wall. Multiple 
cans can be placed adjacent to each other without a 
gap. Include leakproof rigid plastic liner. 
BLACK | BLUE | GREEN | RED 
Width/ Item Item Item Item 
Top Type Cap. H Diameter D No. No. No. No. 
Flat with Top Opening 24gal 30in 1534in 1524in| 5UJD1 | 5UJD4 | 5UJD2 | 5UJD3 


Flat with Top Opening 36 gal 35 “іп 18 “іп 18 У in| 22N320 | 22N323 | 22N321 | 22N322 


Rectangular Metal 
Trash Cans 


Taller with a larger capacity than wastebaskets. The flat 
sides allow them to be placed flush with the wall, making 
them a good choice for small spaces or high-traffic areas 
where waste is collected. Metal is rust-resistant and does 
not absorb odors. 


—M 


22N303 


BLACK | BLUE | GREEN | RED 
Width/ Item Item Item Item 
Top Type Cap. H Diameter D No. No. No. No. 


15 іп | 22N299 | 22N303 | 22N301 | 22N302 


Rubbermaid 
Commercial Products 
-- 


— 
Do ——— | 


Flat with Top Opening 


Lightweight Round Steel 
Mesh Metal Wastebasket 


Smaller capacity trash receptacle for indoor use 
against a wall or under a desk. Mesh sides provide 
air flow. No-snag, curled rim protects clothing and the 
vinyl base ring protects floors. Steel construction is 
durable and resists odors and staining. 


17gal 35 “іп 1814 in 


Width/ Item = 
Тор Туре Сар. H Diameter — Color No. 
Open 5 gal 14in  11/^in Silver 1LYL9 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


CLEANING & JANITORIAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) Wastebaskets, Trash Cans & Lids 
Rubbermaid H 
ousi Bend Silhouettes Metal 
Fire-Resistant ; Trash Cans Ё 
Contemporary trash cans have flat top openings and 
Wastebaskets feature a perforated pattern that blends with modern 
Durable steel wastebaskets collect and facilities and environments. Metal is rust-resistant and 
contain waste wherever small-capacity trash does not absorb odors. Half-round and rectangular cans 
containers are needed indoors; resist odors are made of fire-resistant, perforated metals. 
and staining. Fiberglass wastebaskets havea | Black Width PLACK SILVER 
narrow design to save floor space and resist E7278 3 Fi Material Em Е Diameter 0 | No. | No. 
inni ing: wi ire-Hesistant HalT-Houni 
chipping and denting; will not rust. 5M745 Stainless Steel 1204 32i 170 8%in| —  |2KDTS 
. Я ee 12041 32in 17 іп 8 %in |2К0Т6 | 2KDT7 
Materlal с P CHOOSE: H ont D Brand Tom Fire-Resistant Rectangular 
aena ap. oor Eu гап 0. Stainless Steel 13gal 30in 9%in 19 Ип — |2KDR4 
Round, Funnel Top i р : : Stainless Steel 22 % gal 30in — i2in  24in | —  |2KDR5 
Steel 4 V^ gal Black, White 14 йіп — 12in = Justrite E7274 Steel 13gal 30in 9%іп 19%in| —  |2KDR9 
Steel 6 gal Black, White — 1634in — 12in — Justrite E7278 Steel 22 % gal 30in i2in  24in —  |2KDTi 
Rectangular, Open Top Square _ . ] 
Fiberglass — 1 ^ gal Beige iüin 6%in 6%in ToughGuy  4PGL2 Stainless Steel 16041 30in 14%in 14*iin| — |2KDR1 
Fiberglass 3 %gal Beige, Black, Gray 12 йіп 8Y4in  8Y4in ToughGuy 02117 Stainless Steel 20gal 30in 18 in 18 Ип —  |2KDR2 
Fiberglass 3 7 gal Beige, Black, Gray 12 йіп 8 Y4in 11in Rubbermaid F9111 Stee 16. паї 30m 145i 14% in] — КІНӘ 
Fiberglass 7041 Beige, Black, Gray 15 іп 10%іп 10%in ToughGuy D2118 Sie 20 gal 30 in 18 ү in 18 A in 2к078 ERUNT 
Fiberglass — 7 gal Beige Black Gray 15 біп 10%іп 14 %in Rubbermaid Ғ8449 Stee 10 dat SPI OTe ЭТИШ — SRDRE 2KDR1 
Fiberglass 1041 Beige 20 in 15in  11'!4in ToughGuy 4PGL9 
Fiberglass — 10 gal Beige 20in  114in 15in Rubbermaid 5М745 
Rectangular Plastic 
Smaller to fit under a table or desk or against a с 
desk or wall without sacrificing foot space. Plastic ^ 52145 
is dent-resistant and won't break or rust. 
> CHOOSE ау 
Description Сар. W H Color | Brand i 09329 
Vanity Тўда 6 %in 10 in Beige Tough Guy — 4PGN1 Gray Gray 
Small 3 gal 8 Yin 12 in Beige, Gray, Black Rubbermaid Ғ9114 32223 D5944 
Smal 37 gal 12 іп 12 іп Black Tough Guy 02128 H D PI ti GINE 
mall 3 1^ gal 12 in 8 in Beige, Gray Tough Gu D2128 ty m 
Medium 7 gal 14% in 15 in Gray, Beige, Black Rubbermal F9113 eavy- u as Ic Commercial Products 
Medium т gal  1096in 15 іп Black Tough Guy |2129 H 
Medium 7 gal 10 іп 155 in Beige, Gray Tough Guy |2129 Trash Cans and Lids BRUTE 
Large 1001 12%іп 184п — Black Beige, Gray Тошһбиу 02131 | Resist dents, cracking, fading, and corrosion. Use for general trash collection 
H alf-Round Metal in back-of-house settings such as kitchens and janitorial facilities. They can 
be used with or without a trash bag. Match lids with the Brand and Capacity 
Wastebaskets you need for the perfect fit. 6ТИСІ converts апу 32-gal. round Rubbermaid сап 


These stainless steel wastebaskets can be placed flush below into a recycling container. See page 1558 for more recycling options. 


А i > CHOOSE: Item 
against a wall to save floor space. Collect and contain Cap. Color Brand No. 
waste in hallways, break rooms, meeting areas, and Round Trash Cans 
other locations where floor space is limited. 10 gal Black, Blue, Gray, Green, Red, White, Yellow Rubbermaid J6001 

20 ga Black, Blue, Gray, Green, Red, White, Yellow Rubbermaid J2222 
Width/ Item 20 ga Blue, Gray ough Guy D5943 
Top Type Cap. H Diameter D Color No. 32 ga Black, Blue, Gray, Green, Red, White, Yellow Rubbermaid J2223 
Flat with Side 9gal 32%in 1740 8%in Silver  4PGB6 32 gal Blue, Gray, Red, White, Yellow ough Guy 05944 
Opening — 9gal 32Ип —17*4in 8%іп Black 4Р007 44 gal Black, Blue, Gray, Red, Yellow Rubbermaid 11926 
44 ga Blue, Red, Yellow ough Guy D5945 
H H 44 gal Gray ough Guy 5DMT9 
Refine Series Metal Trash Cans : 55 gal Black, Blue, Gray, Green, Red, White, Yellow Rubbermaid J6002 
Brushed stainless steel cans feature built-in ETC Gray ough Guy... S MUD 

ы ү nes i-skid feet Inedible" Bilingual Round Trash Cans - 
liner cinches, commercial-grade, anti Skid eet, 32 ga Gray Rubbermaid  3TB47 
and integrated handles. Dome-top lids lift off for 44 gal Gray Rubbermaid | 3TB48 
easy access to bag. Collect and contain waste in 6174327 —, — — — Gans = a 
hallways, break rooms, meeting areas, and other 28 gal Gray, Red Rubbermaid |1928 
locations where floor space is limited. 35 gal Beige, Gray ough Guy D2109 
40 gal Gray Rubbermaid D1929 

Container Width/ Item For 

Shape Cap. н — Diameter D Color No. Container > CHOOSE: Item 

Round 16 gal 26%oin 15 оіп 15%oin Silver  61JA17 Top Type Capacity Color Brand No. 

Round 23 gal 2935in 17 %oin 17%o0in Silver 61ЈА18 > Round Recycling 

Half-Round 16041 29%in 12%in 18%in Silver 61JA19 "=—— На 32 gal Blue Rubbermaid 6TUC1 
Half-Round 21gal 29 ^in 13%0in 19%oin Silver 61ЈА20 Round | | 

E Dome with Push Door 32 gal Blue, Gray, Red Rubbermaid F8894 

= Dome with Push Door 44 gal Blue, Gray, Red Rubbermaid D1932 

Recessed Metal Trash 2. = Dome with Push Door — 55 gal Gray, Red Rubbermaid D1933 

Fla 10 gal A Rubbermaid J6003 

Cans for Bathrooms Prod | | Ға 10 gal а Tough Guy D5925 

Fla 20gal Black, Blue, Gray, Green, White, Yellow Rubbermaid D1935 

Recessed trash cans install in wall to save bathroom | Ға 20 gal Blue, Gray, White, Yellow Tough Guy 05924 

А Fla 32 gal Black, Blue, Gray, Green, Rubbermaid 12224 

floor space. Stainless steel won't absorb odors, can be à чы i а Red, White, Yellow i Torn EP 

m М эи taba 2NY14 а да ие, бгау, Вей, ite, Yellow ougn Guy 
sterilized, and provides a finished appearance. An inte Fla 44gal Віаск, Blue, Gray, Hed, White, Yellow Rubbermaid D1937 
grated opening allows a towel dispenser to be installed. Fla 44 gal Blue, Gray, Red, White, Yellow Tough Guy D5922 

Black, Blue, Gray, Green, ; 

к : : Uia m tem Fla 55 gal Red, White, Yellow Rubbermaid 16004 

op Type Сар. iameter — Color 0. Fla 55 gal Tough Guy 5DMX7 

Fat  5i2od  59in 15in Silver 468638 Funnel 32 tal Gray Аааа 
Flat 7 gal 61 in 15 in Silver 468637 Square 

Flat WOgal 61 %in 16%in Silver 468639 Fla 28 gal Gray, White Rubbermaid D1938 

Open {10gal 56п 17Иіп  Siver 2МҮ14 На 32 gal Gray, Red Tough Guy |5921 

Open 9%gal  60in 17 “in  Silvr 2МҮ15 Fla 40 gal Gray, White Rubbermaid D1939 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1555 


CLEANING & JANITORIAL Scan. Order. Done. 
Rigid Liners for Trash Cans, Trash Cans, Lids & Dollies 


@ 


Details on page A1. 


Rigid Plastic Liners 
for Trash Cans 


Use inside trash cans to hold trash bags 
and to receive waste. 


(3) 53CK42 Dollies 
Shown - Trash 
Cans and Lids 

Sold Separately 


Top Width/ > CHOOSE: Item 
Type Cap. H Diameter Color No. 
Rectangular eas _ Pan 
Open 42gal 29іп 23 Yin Gray 5M746 

Round _ ; 
Open 12gal 27 йіп 10іп Gray 4PGH3 
Open 22gal 30in 15іп Gray 4PGH4 
‘Square | қ Е Du 
Open 23gal 31in 1біп Beige, Gray Brown 02124 
Open 25041 31in 12Win Gray 4PGH7 
“Open S0gd п 124m бау в @о || 4PGHS 


Rubbermaid 


Slim-Profile Slim Jim Rectangular 
Plastic Trash Cans, Lids, and Dollies 
Plastic trash cans won't chip and resist dents and rust. Cans with venting chan- 
nels help reduce the force needed to remove a full trash bag. Trash can lids are 
450Y38 compatible with 23-gallon Slim Jim trash cans. Connectable dollies lock 2 or 
more cans together to move multiple units in 1 trip, or use individually. 
Width/ P CHOOSE: Item 
Тор Туре Cap. Н Diameter D Color. . No — 
Trash Cans with Venting Channels. ЕЎ | 
Ореп 16gal 25in  1tin 22іп Beige, Black, Blue, Brown, Gray, Green J6250 
Open 23gal 30in tin  22in Beige, Black, Gray D1941 
Open 23gal 30in 11in 22in Blue, Brown, Green, Red, Yellow J6251 - 
‘Wall-Mounted, Fire-Resistant Trash Cans | 
Dome with 15gal 32 іп 11%in 19%іп Brown D1943 
For Container Load > CHOOSE: Item 
Nu ipion — ^ Capacity — Capacity Н (б: No. 


6DMX9 
«=> 


4HC22 
Rubbermaid бағ 
BRUTE 


Trash Can Dollies 


; ; Trash Can Lid == 23ga |  — 5in Black Gray Tan —F8416 
Use to mount, secure, and keep cans in good working order. Wheeled trash Connectable Container Dolly 46 tg 23 "E 20018 —1034in Black 53CK42 
can dollies provide a secure base for trash cans and transport cans around Container Dolly 100 Ib 9in Gray 49AJ51 


a facility without dragging or lifting. Anchor dollies secure to the ground to 
prevent cans from tipping. 


For Load Item Gray 

Description Container Cap. Сар. H Dia. Color Brand No. 4PGU1 
ish Con Dolly 201055gal 2500 б/п 18%’ Black Rubbermaid 4МҮ79 
Round Trash 20 to 55 gal 25010 біп 18% Black Rubbermaid 5М/007 
Can Dollies 321055044 —3001b  634in 27 Black Tough Guy 6ОМХ9 
ne 28 gal 30010 буит  — Black Rubbermaid 4HC22 P " 
Construction and Slim-Profile Beige 
Landscape Dolly 32 to 55 gal 25010 28%in — Red Rubbermaid 450Y38 = 
with Мате Rectangular Plastic | >: 


Trash Cans and Lids 


Place flush against a wall or in a corner in breakrooms, copy rooms, and other 
areas with limited floor space. Plastic cans won't chip and resist dents and 
rust. Lids are compatible with Tough Guy brand cans to help contain waste and 
odors, keep out water, and keep pests from disrupting waste. 


Half-Round Plastic 
Trash Cans um 


Place against a wall to save floor space in 
hallways, break rooms, and other places where 


space is limited. Plastic resists dents and won't TopType ip БӨПЕ н MU Я қ 

rust or chip. An open top makes it easy to add би TWashtans __ ———— lm ER ÁQ 1 
trash and change trash bags. 02127 cans Open 1604141 Beige Blue, Gray 25іп 11 іп 20іп D2104 
include rigid plastic liner. 4PGR5 dome push door Open 23 gal Beige, Gray 29%in 11 “in 20 in D2105 


For 
Top Container Lid No. of Width/ Item 
. Description Type Capacity Connection Openings Color Н Diameter D No. 
Lids 


top is made to fit these trash cans. 


Width/ P CHOOSE: Item 
Description Тор Type Cap. Н Diameter D Color No. 


Trash 28% ;,, Drop  23gal Ѕпар On 1 Gray 4%іп 1132 in 11% in 4PGUT 
Cans Open 21 in 21%in Qin Gray, Beige 02127 Trash Can Lids Dome 2304  SnapOn 0 Gray 3in 11 іп 11% in 4PGU2 
“Trash Dome with gal о; - 12% Bottle and Сап Dome 23 gal Ѕпар Оп 2 Brown 3in 11 %in 22% in 4PGU3 
Can Top Ривһ Door Qin 12 %in in Black — 4PGRS Recycling Lids Dome 23041 Snap On 2 Green Зіп 11 іп 22 Vi in 4PGUA 
-— 
E 
T Confidential Waste Trash Cans 
A slot in the locking lid helps maintain privacy and keep documents secure until they can 
| be disposed of according to regulations. Use indoors where medical, personal, or confiden- 
tial documents are used or accessed. 
Opening Item 
| . Description | Cap. D w Н Color Closure Type Мо. 
Siim Prone Slin Jim Confidential 23gal 11%in 11" 30 Snap-On 38449 
4516 ап. Gray 
Rollout Gontidentia Waste 65gal 31%in 25/7 48in LitUp ^ 38052 
3BUA49 3BU52 Replacement Rollout Axle Carriage for 3BU52 33PZ28 
1556 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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CLEANING & JANITORIAL 
Heavy-Duty Rollout & Step Trash Cans 


BRUTE 
Heavy-Duty Rectangular 


Plastic BRUTE Rollout 
Trash Cans 


Use for curbside trash pickup and in warehouses 
and other commercial facilities where trash is 
collected and transported. Treaded wheels keep 
the can from slipping when moved over slick or 
uneven surfaces. The attached lid opens fully to 
allow access to the entire can and keeps trash 
and odors contained when closed. Each trash can 
includes (2) heavy-duty wheels. 


53PY26 


BLUE GRAY YELLOW 
Width/ Item Item Item 
Cap. H Diameter D No. No. No. 
32 gal 37 Ain 20 % in 28 % in 53PY26 | 53PY25 — 
50 gal 36 V» in 24 in 30 in 5MUS55 5MU53 5MU54 
65 gal 41% in 25 Ain 25 VA in 1EC46 1EC45 — 
95 gal 45 V» in 28 % in 25 Vi in TEC49 TEC48 = 
53PY33 


Rubbermaid 


Plastic BRUTE Rollout 
Step Trash Cans 


Foot-activated pedal opens the lid when 
pressed, freeing hands for maneuvering 
waste. Commercial-grade wheels support 
heavy loads. Lids open fully and stay in place 
during transport. Compatible with auto-lifters. 


BLUE GRAY 
Item Item 
Cap. H Width/Diameter D No. No. 
Include e Heavy-Duty Wheels 
32 gal 37 in 20 1^ in 28 ^ in 53PY28 53PY27 
50 gal 39 74 in 24 in 30 in 53PY34 | 53PY33 
65 gal 443A in 25 14 in 32 ^ in — 53PY39 
95 gal 46 in 28 Vin 37 iin 53PY47 | 53PY46 
Includes (2) безу Wheels, (2) Front Swivel Casters 
50 gal 9 34 in 24 in 30 in — 53PY37 
Beige m 
G8985 ( 
Red ^ 
lubbermai. Whit 
me F9108 48555 


Rectangular Plastic Step Trash Cans 


Collect trash where floor space is limited, such as in breakrooms and restrooms. 
The low-profile design allows these to be placed against walls where floor 
space is limited. Place Slim Jim slim-profile cans flush against a wall or in a 
corner to maximize space. 


Width/ P CHOOSE: Item 
Cap. H Diameter D Color Brand No. 
Rectangular 
8 gal 1654 in 16 in 15 Ain Beige, Red, White Tough Guy 68984 
8 gal 17 in 16 Жіп 15 ¥% in Beige, Red, White Rubbermaid ^ F9110 
12gal 23 іп 16 Жіп 15 in Beige, Red, White Rubbermaid F9109 
12ga 23%іп 16 % in 1534 in Beige, Red, White Tough Guy 68985 
18 gal 25 in 19 “in 16 in Beige Tough Guy 6YLP3 
18 gal 25 in 19 Жіп 16 in Red Tough Guy 6YLP4 
18 gal 25 in 19 “in 16 in White Tough Guy 6YLP5 
18 gal 26 іп 1934 in 1434 in Beige, Red, White Rubbermaid F9108 
23 gal 31 in 19 “in 16 in Beige, Red, White Tough Guy 68986 
23gal 32 іп 19 9 in 16 іп Beige, Red, White Rubbermaid | F9003 
Slim Jim Slim Profile Rectangular 
8 gal 21in 16 i^ in 10 % in Beige, Red, White Rubbermaid J2232 
24gal 32 іп 22 “in 13 Жіп Beige, White Rubbermaid J2230 
24gal 32Фіп 22 Ain 13 іп Red Rubbermaid _ 45TR96 
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Rectangular Metal 
Step Trash Cans 


Stainless steel trash cans with flat tops and increased clear- | 
ance to access step pedal. The low-profile design allows 
placement against walls in restrooms and breakrooms. 
Include plastic liner. 


Rubbermaid 


Commercial Products 


Width/ Item 
Cap. Finish H Diameter р Color No. 
4gal Brushed 19in 15 йіп 11%in Silver/Black — 45UZ78 
8gal Brushed 25in 16%in 12%in Silver/Black 45781 
13gal Brushed 28%in  18in 13 “іп Silver/Black — 38UJ43 45UZ81 
24gal Brushed 3134in 21%in — 16in Silver/Black 45МҮ45 
Oval Metal Step 


A flat back allows these stainless steel/plastic cans 

to be placed against a wall to save floor space where 
waste needs collecting. A foot-activated pedal opens the 
lid when pressed and allows hands-free use to help limit 
the spread of germs and keep hands clean. 


Width/ Item 
Cap. H Diameter D Color Finish No. 
2%gal 17 біп 15%in 11%in Silver Satin 627610 
8gal  27in 14%іп 13%in Silver Satin 627011 6ZCLO 
13 даї 27%in 18іп 16in Silver Satin 627612 


Rubbermaid 


Commercial Products 


Defenders Square 
Metal Step Trash Cans 


Hold more waste than round cans that take up a similar amount of floor space 
in hospitals and healthcare facilities. Place next to each other without gaps, 
against a wall, or in a corner to keep cans out of traffic areas. Foot-activated 
pedal opens the can without using hands. Include plastic liner. 


Width/ RED SILVER WHITE 
Top Type Cap. H Diameter D Item No. | Item No. | Item No. 
Hat 7 gal 17 in 14 in 13 іп 2KDU7 2KDU8 SLY26 
Flat 12 gal 23 in 14% in 13 ^ in 2KDU9 2KDV1 SLY27 
Flat 24 gal 30 in 16% in 16 in = 5LY29 = 
Flat 13 gal 30 in 16 іп 16 in 2KDV2 = SLY28 
p ча 
/ 
i | 
4PGJ3 6ZCL4 | 4PGJ2 
| 
| 
s | 
Foot-activated cover provides hands-free use while hiding contents 
and containing odors. Round cans collect waste in schools, hospitals, 
offices, and other indoor locations. 
Width/ Item 
Top Type Сар. H Diameter — Color Finish Includes No. 
Stainless Steel 
Fat 3% даі 15%in 10іп Silver Mirror Plastic Liner 4PGH9 
Flat 80!  25in  1iXiin Silver Mirror Galvanized Liner — 4PGJ3 
some 10041 31%in 13% in Silver Brushed Galvanized Liner 62014 
teel 
Flat 3% даі 15%іп 10 in Red Powder Coated Plastic Liner 4PGJ2 
Flat  3i2gal 15 Жіп White Powder Coated Plastic Liner 4PGH8 
Flat 80!  25in  1t?9in White Powder Coated Galvanized Liner — 4PGJ1 
Dome  10gal 31%in 13%in Black Powder Coated Galvanized Liner 62016 


CLEANING & JANITORIAL 
Recycling Cans 


Scan. Order. Done. =F 
Details on page A1. 


Metal Recycling Cans 


Collect recyclable materials in office buildings, hotels, 
and other public spaces where appearance is important. 
Metal provides a more finished look than plastic cans. 


Width/ 
Top Type Cap. н Diameter D С 
Rectangular 
Steel 


Item 
olor Мо. 


(2)18gal 31in 28in  14in Brown 22N275 


18gal 31in 28in 14in 5 


ilver 22N276 


Flat with Top Opening (5) 18 63 31in 42in 14in Brown 22N277 


(3)18gal 31in 42in 14іп S 
Round 
Plastic, Stainless Steel 
Fat with Тор Opening 33gal 32in 18in — 5 
teel 


Flat with Top Opening (3) 4 % gal 28in 15in  15in S 
Square 


ilver 22N278 


ilver 50/01 
Імег 22N279 


18gal 31in 14in  14in Brown 22N273 


Flat with Top Opening —18 Ga —3t in 14i 7141 5 


Sustain Series 
Square Metal 
Recycling Stations 


Integrated plastic liners with venting 
channels enable easy removal of trash 
bags. Adjustable, easy-glide feet allow 
container to be moved efficiently and 


ilver 22N274 


22N274 


ensure a level placement. Modular system ^ &4JA22 61JA24 
allows stations to be customized to each 

program's needs. Colored lids and labels 61JA23 

make sorting recyclables easier. 

Width/ Container Item 
Diameter D H Color Markings No. 
15 gal Cap. M RAN SEA БЕА 

16 2/0 in 20 “700 in 39 3700 in Black/Charcoal Landfill 61JA22 


16 275o in 20 8700 in 39 200 in Black/B 


16 775, in 20 800 in 39 Ao in Black/Green 


23 gal Cap. 


lue Mixed Recycling — 61JA23 


20 oin ^ 209A in 39 Зоо in Black/Charcoal _ 
lue Mixed Recycling — 61JA26 


20 47 in 20 870 in 39 Зоо in Black/B 


20 “Aco in 20 570 in 39 3 оо in Black/Green 


Rectangular 
Plastic Recycling 
Wastebaskets € 


Rubbermaid 


Fit under standard-height desks where floor space 


is limited or place near workstations and confere 
rooms. Plastic resists dents and corrosion, and is 


lighter than metal so it's easier to empty when full. 


Width/ 

Cap. H Diameter О Color Brand 
34 gal. 12іп 10%in 14 “іп Blue Rubbermaid 
з% да. 12in 8іп 11%in Blue Tough Guy 

7ga.  15in 10%in 14%in Green Rubbermaid 

7ga.  15in 10%in 14%in Blue Rubbermaid 
7gal. 15%in 10%in 14 7 іп Blue ^ Tough Guy 
10% gal. 18%in 12%in 16%in Blue Tough Guy 


Slim-Profile Em 
Rectangular E" 
Plastic Recycling 
Cans and Lids 


Narrower than standard rectangular cans, 
use in areas that generate medium-to-high 
volumes of recyclables, including copy 
rooms and breakrooms. Place flush against 
a wall to limit the amount of floor space 
used. Order cans and tops separately. 


BLUE 
Width/ Item 
Cap. Нн Diameter D Brand No. 


Slim Jim Slim-Profile Recycling Cans with Venting Dane 


23041 30in 11іп 22in Rubbermaid| 2FTG5 
Slim-Profile Recycling Cans 
23gal 2934in 11Y2in  20in Tough Guy | 4PGU9 


All-Purpose Recycling Tops for Slim Jim Can 2FTG5 and 2ЕТ66 


—  2%in 11%in 207 іп Rubbermaid) 6TUA3 
Indoor Recycling Top with Paper Slot for Can 4PGU9 
— 2%⁄in 11%2in 20%in Tough Guy | 4UAV3 
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псе 


Нет 
No. 
5М781 
4UAU4 
ALZL2 
5M785 
4UAU5 
4UAU6 


2FTG6 
10F626 


Compost 61JA24 


Landfill 61JA25 


Compost 61JA27 


2FTG6 


4PGU9 
GREEN 
пет 
р; 6ТОАЗ 


BRUTE Series Round „а 
Plastic Recycling Cans == 


Use to collect high volumes of recyclable materials. Heavy- 
duty plastic with built-in handles. Reinforced base helps 
prevent damage caused by rough handling and dragging. 


Width/ Item 
Cap. Diameter H Color No. 
20 gal 19 іп 23 in Blue 357065 
32 gal 22in 27 “in ше 357072 
32 gal 22 in 27 A in reen 40PM33 
44 gal 24 in 31 Bin Blue 352075 352065 


Square Plastic 
Recycling Cans 
and Lids 


Open-top cans are used in mail rooms, copy 
rooms, break areas, and often serve as a reposi- 
tory for several workstations. Place flush against 
a wall or in a corner to save floor space. 


Width/ Item 
Cap. H Diameter D Color Мо. 
Recycling Cans 
23 gal.  33in 15%in  16/2in Blue 5М822 
35gal. 27 “іп 19%in 19%in Blue 6НН26 
50gal. 34%in 19%in 19%in Blue GHH27 
All- ЕРшровб (КӨЕ Top for 5M822 
Yin 16 in Blue 6TUAS 
Bottle - Can Recycling Top for 5822 
= 3% in 21 in Blue 6TUA9 


Glutton Series 
Rectangular Plastic 
Recycling Stations 


Multiple containers in a single unit encour- 
age recycling and help facilitate sorting. Holes 
are labeled or are shaped to accept a specific 
shape, such as round cans or paper. 


Cap. L Ww H Color No. 

| 23gal 53in  24in 35 біп Blue  2FTH9 
4)23gal 53in 24іп 35 іп Brown  2FTJÍ 
2)23gal 26in 24in 35 іп Green 8RGK8 
2)23gal 26in 24in 35 іп Blue  9K123 


Slim-Profile Slim Jim 
Rectangular Plastic 
Recycling Stations © 


Narrow recycling stations take up less floor space and 
encourage recycling. Multiple holes are labeled or are 
shaped to accept a specific shape, such as round cans 


Rubbermaid 


or paper. 
Width/ Container Item 
Cap. Diameter р H Markings No. 
(2)23gal 24іп 40⁄4in 40 %in E 55ET94 
Compost/ 
(3) 23gal 24іп 40Y%in 40%in Landfill/Mixed 55ЕТ98 
Recycling 
(3) 23gal 24іп 40%іп 40 %in i 55ET97 
(4)23gal 24іп 40 %in 40 Yin [ar 55ET99 


Half-Round Plastic 
Recycling Can 


Place flat side flush with a wall where recyclable materials are 
collected, keeping the can out of traffic and saving floor space. 


Width/ Item 
Cap. Diameter D Н Color No. 
21 gal. 12 in 21in 28 in Blue 5M794 


Rubberm: 


Commercial Products 


Plastic Recycling Saddles 


Attach to the side of a wastebasket or trash container to 
make it easier to sort trash and recyclables before disposal. 


Width/ Item 
өтім Р od mai 100 in 11i Ж їп роо SRUUS 
= 1 Cal Tm ioin AT in Blue 9DJA6 9DJA6 
Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Trash Bags 
Rolls per Bags Item Pkg. 
Cap. Package _ per Roll w H Thickness No. Qty. 
Black 
34 to 38 gal 10 25 30in | 49іп 17 тісгоп 2U384 250 
4010 45 gal 10 15 40 in 48 in 22 micron 5XL50 150 
56 gal 10 15 43in 48іп 22 micron 5XL51 150 
60 gal 10 15 38in 60іп 22 micron 5XL49 150 
Clear 
4 to 7 gal 40 50 17 in 18 in 6 micron 5XL44 2000 
1CF86 7 to 10 gal 40 50 20 in 22 in 6 micron 5XL45 2000 
10 gal 20 50 24in — 24in 8 micron 1CF86 1000 
7 to 10 gal 20 50 24 in 24 in 6 micron 4KN28 1000 
12 to 16 aal 20 50 24in  33in 6 micron 4KN29 1000 
9 20 50 24in  33in 8 micron 5XL46 1000 
20 25 30in  37in 8 micron 5XL47 500 
201030 gal 20 25 30in  37in 10 micron 3U870 500 
9 20 25 30in  37in 12 micron 4KN31 500 
10 25 30in  37in 16 micron 3CCT7 250 
33 qa 10 25 33in 40іп 12 micron AKN32 250 
9 10 25 33in  40in 16 micron 4KN33 250 
Trash Ba S for Soft 10 25 40in —48in 10 micron AKN38 | 250 
g 40 to 45 gal 10 25 40 in 48 in 12 micron 4KN39 250 
H 10 25 40in 48іп 16 micron 4KN40 250 
Refuse, Nonsharp Objects 10— t —40 in — din — 22 micron — 58854 — 150 
44 gal 10 25 37 in 46 in 14 micron 5XL48 250 
= HDPE 8 25 36in  60in 12 micron 4КМ34 200 
55 gal 8 25 36 іп 60 іп 16 micron 4КМ35 200 
= Coreless rolls 8 25 — 4lin —54im —6micron — AYPC4 20 
For items with soft or rounded edges such as paper, paper towels 56 gal 8 25 43in — 48in 16 micron 4І42 200 
E : ound ges sucn:as paper, pap a 8 25 38in 60іп 14 micron A4KN36 200 
and linen. Suitable for restrooms, offices, and general trash collection. 60 ga 8 25 38in  60in 16 micron 4KN37 200 
Bags are moisture-resistant to help keep containers clean. 10 15 38in ^ 60in 22 micron 4CU29 — 150 
Rolls per Bags Item Pkg. 
Cap. Package рег Roll w H Thickness No. Qty. 
Coreless Rolls (Cont.) 
Clear (Cont.) 
55 gal 10 10 36 in 58in 07ті  31DK37 100 
10 10 36 in 58 in imi 31DK40 100 
10 10 424in — 48in | 07ті  31DK36 100 
27 INN 56 gal 10 10 — 423i 48n — lI.mi  G1DKA4 — 100 
74 10 10 38 in 58in 07ті  31DK38 100 
60 cal 10 10 38 in 58in  0.95mil  31DK39 100 
9 10 10 38 in 58in 12ті  31DK45 100 
10 10 38 in 58in — 17mi|  31DK47 100 
n Gray 
K 1DZES 10 gal 10 50 24 in 23i —04mi 5Х152 500 
т” 1010 15 gal 10 50 24 іп 32 in 0.4 mi 5XL53 500 
{ 10 25 30 in 36in 05ті 5XL54 250 
© à 20 to 30 gal 10 25 30 in 36in 07ті TYLY9 250 
} 10 10 30 in 36 in 1mi AYPA2 100 
f 10 25 33 in 39in 0.7 mil 5XL55 250 
N 33 gal 10 20 33 in 39 in imi TYLZ1 200 
- 9 5 20 33 in 39in 1.5 mi ДҮРАЗ 100 
10 10 33 in 39 in 2 mi ДҮРА4 100 
e 5 25 40 in 46in 07ті 5XL57 125 
Trash Bags for Heavy ovsa A A Ah An t A i 
E to 45 gal in in Ami 5 
5 20 40 in 46in 1.5 mi 4YPA5 100 
Refuse, Sharp Objects 10 10 40 in 46 in 2 mi AYPAG 100 
= LLDPE 44 да 10 10 36 in 50in 0.7 mi 5XL56 100 
. Нн . 10 10 36 in 58in О7ті 5XL61 100 
Bags conform to waste shapes while resisting tears and punctures from items 4 25 41 in 54in О9ті 4YPA1 100 
with sharp corners or edges. Suitable for collecting glass and cardboard in 95 gal T Т EU aBn lm T — 10 
commercial kitchens and on construction sites. 10 10 36 in 58 in 2 mil 4YPA8 100 
10 10 42 іп 48in 07ті 5XL59 100 
Rolls per Bags Р пет Рі. 10 10 42% п  48in  iimi 5060 100 
Cap. Package per Roll w H Thickness No. Qty. 56 ga 5 20 42^ in 48 in 15 mi ДҮРА 100 
Doreless Ralls 10 10 42/іп  48in  2mi|  —4AYPCi 100 
7 to 10 gal 20 50 20in 21i  035mi  31DK63 1000 10 n 3% in 28 in 29 ті 5х6 100 
10 ga 10 50 24 in 23in 0.35mi 31DK64 500 60 ga Ш Ш тЇ 2 
16 ga 10 50 24 in 32in 035тї 31DK65 500 E 20 a in 25 Ш 15 ті La 100 
10 25 30 in 36in 045ті 310К66 250 Ш n mi 
САА =—10 23 фп 36i 3— 0бш ЭШ — 250 Oae a T0 10 40m . 48i 15тї  31DK85 100 
30 ga 10 10 26 in 43in — 1.1mi  31DK68 100 White 9 E 
38 ga 10 10 30 in 46in 08ті  31DK72 100 101015047 10 25 24 in 28in 0.85mi  dDZEA 250 ^" 
10 25 33 in 39in 045ті  31DK69 250 8 22 30 in ЗЕТ tmi 3IDKAS — 200 
33 ga 10 25 33 in 20  0.6mi  31DK70 250 20 to 30 gal 5 25 ain 39m imi TDZES 150 * 
9 10 55 doin 46mm 05 mil ЭКЗ 2750 40 to 45 gal 10 10 40 in 46 in imi 31DK50 100 
l | ami 56 gal 10 10 42 in  48in imi 31DK51 100 
40 to 45 gal 5 25 40 in 46 in 0.65 mi 31DK74 125 60 ga 10 10 38 in 58 in Tmi 31DK52 100 
10 10 40 in 46in 11! 310К75 100 Individually Folded Bags 
UB 8 ой от dés [dm NEA o M 
54 gal in біп A mi 7 U 1 H 
44 ga 10 10 36 in 4610  1.mi 310К76 100 mr шз КЕЗЕНИНИН РАСЕ Пиш. 1 Їй). 1 72 
40 to 45 gal 5 20 37 in 46in 12 ті 1DZE7 100 7 45 a 1 75 39in 46 in 4 mi 52WX87 75 
55 gal 10 10 36 in 58in 07ті  31DK79 100 1 75 36 in S3 in + mi 52WX90 75 
56 ga 10 10 4#п 48п 07”  31DK80 100 55 ga 1 50 36in — 63i — 55mi  52WX94 50 
10 10 42Y.in X 48in imi  31DK81 100 Clear : 
10 10 38 in 58in 07ті  31DK82 100 1 i ; 
60 ga 10 10 38in  58in 095тї  31DK83 100 -— 1 50 ип ып 4лі ЪЗ 50 
Шегі 10 10 38 in 58 in 1.2 mi 31DK84 100 30 а 1 15 юй in 53 іп 4 mi БАСЕ 15 
10 ga 20 50 241m 23i 0.35 mil DKA 1000 zee 1 ^ а-а А — S289 — 75 
16 gal 10 50 24 in 32in  0.35mil 310К30 500 Yellow 
20 to 30 gal 10 25 30 in 36in — 0.45 mil —31DK32 250 30 gal 1 75 294in 53 п 4 тї 52WX86 75 
8 25 30 in 36 in imi ^ 31DK41 200 45 ga 1 75 39 in 46 in 4 mi 52WX89 75 
10 25 33 in 39in 045ті  31DK33 250 55 1 75 36 in 63 in 4 mi 52WX92 75 
33 ga 10 25 33 in 39in 06ті  31DK34 250 ga 1 50 36 in 63in — 5.5 mil 52М/Х95 50 
8 25 33 in 39in  11mil  31DK42 200 Item Pkg. 
5 25 40 in 46in 0.65 тії  31DK35 125 Cap. w H Thickness No. Qty. 
40 to 45 gal 10 10 40 in 46 in 1.1 mil 31DK43 100 Flat Pack 
10 10 40 in 46in 1.7!  31DK46 100 Clear 
54 gà 10 10 50in 43 %in 11тї 31009 100 60 gal 38 in 58 in 4 mil 3CCT8 50 7 
* Drawstring closure. 
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CLEANING & JANITORIAL 
Trash Bags 


15E467 


Trash Bags for Wood, Metal, Concrete 


» Super Hexene HAO 

For heavy-duty and industrial applications that require maximum strength 
and resistance to punctures and tearing. They are often used by contractors 
on construction sites, in lumber yards, and in brickwork applications to hold 
heavy or sharp waste. 


Rolls рег Bags Item Pkg. 
Cap. Раскаде рег Во! w H Thickness No. Qty. 
Coreless Rolls 
Black | Е m oe 
15 to 18 gal 1 25 24 in 40 in 0.75 mil 5WG05 25 
33 gal 1 25 35 in 39 in 0.75 mil 5WG06 25 
1 25 35 in 39 in 1.1 mi 5WG08 25 
38 gal 1 25 30 in 46 in 0.9 mi 5WG09 25 
44 gal 1 25  38%in 44 %in 0.9 mi 5WG10 25 
55 gal 1 20 36 in 60 in 1.65 mil 5WG01 20 
56 gal 1 25 42 in 48 in 1.2 mi SWF99 25 
Clear ] z р 
10 50 24 in 24 in 0.75 mil 15E461 500 
10 25 24 in 24 in 1.2 mil 15E462 250 
10 25 24 in 24 in 1.4 mi 15E463 250 
1 50 23 әп  29in 075ml SWGO4  50- 
10 50 n 33 in 0.75 mi 15E464 — 500 
12 to 16 gal 10 25 24 in 33 in 1.2 mil 15E465 250 
| 10 25 24in 33 in 14 mi 15E466 250 
10 25 30 in 37 in 0.75 mil 15E468 250 
20103004 --“ 20: 30in  371п 14 mi 15Е471 200 
1 25 35 in 39 in 0.75 mil 5WG07 25 
33 gal 10 25 33 in 40 in 0.75 mil 15E473 250 
10 20 33in 40 in 12 mi 15E475 200 
10 15 40 in 48 in 0.87 mil 15E480 150 
10 10 40 in 48 in 1.2 mi 15E482 100 
40 1045 gal — 9 10 — 40in 48in 14тї 15484 100 
10 5 40 in 48 in 2.5 mi 15E486 50 
10 10 36 in 58 in 12 mi 15E492 100 
55 gal 1 20 36 in 60 in 1.65 mil 5WG02 20 
10 5 36 in 58 in 2.5 mi 15E495 50 
56 gal 10 15 43 in 48 in 0.98 mil 15E488 150 
10 10 43 in 48 in 1.4 mi 15E490 100 
10 10 38 in 58 in 12 mi 15E499 100 
60 gal 10 10 38 in 58 in 1.4 mi 15E502 100 
10 5 38 in 58 in 2.5 mi 15E504 50 
Magnum Blue 
20 to 30 gal 10 25 30 in 37 in 0.75 mil 15E467 250 
10 10 40 in 48 in 1.2 mi 15E481 100 
40 to 45 gal 10 10 40 in 48 in 1.4 mi 15E483 100 
10 5 40 in 48 in 2.5 mi 15E485 50 
55 gal 10 10 36 in 58 in 14mi 15E493 100 
ix 10 5 36 in 58 in 2.5 mi 15Е444 50 
56 gal 10 10 43in 48 in 14 mi 15E489 100 
10 10 38 in 58 in 1.2 mi 15E498 100 
60 gal 10 10 38 in 58 in 14 mi 15Е501 100 
10 5 38 in 58 in 2.5 mi 15E503 50 
White Е р = _ | 
7 gal 1 100 21%in  22in 0.75 mil 5WF98 100 
11 to 13 gal 1 50 23 “іп 29 in 0.75 mil 5WG03 50 
Item Pkg. 
Cap. Ww H Thickness No. Qty. _ 
Flat Packs 
Silver Е - = н IN 
20 to 30 gal 30 in 37 in 1.5 mil 5AE63 100 
- 33 gal 33 in 40 in 1.5 mil 5AE64 100 
40 to 45 gal 39 in 47 in 1.7 mil 5АЕ65 50 
55 to 60 gal 38 in 57 in 1.7 mil 5AE66 50 
56 gal 43 in 49 in 1.7 mil 5AE67 50 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Contractor Trash Bags 
= LLDPE 


= Coreless roll 


Highly resistant to punctures and tearing. Star-seal bottoms and seam-free 
sides help to prevent leakage. 


Item Pkg. 
Сар. Ww H Thickness Color No. Qty. 
42 gal 33 in 48 in 3 mil Black 5AU51 20 


Compactor Trash Bags 


«> 


= LLDPE 
= Flat pack 
For use in commercial compactors. Designed with a gusset seal. 
Item Pkg. 
Cap. WwW H Thickness Color No. Qty. 
5004  26inx24in  48in 2.5 mil Black AYPC5 50 


<> 


Trash Bags for Brute Rollout Trash Cans 
= LLDPE 

= Flat packs 

Sized to fit Brute Rollout Trash Cans. See page 1557. 

Designed with a gusset seal. 


Item Pkg. 
Cap. WwW H Thickness Color No. Qty. | 
50 gal 31 in x 26 in 64 in 2 mil Clear 4YPC7 50 
__95 gal 35 in x 28 in 70 in 2 mil Blue AYPD1 50 
65 to 95 gal 35 in x 28 in 70in 2 mil Clear 4ҮРС9 50 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Trash Bags 
14L023 
49YW58 
MEC а 
Coe зоке | Pest-and Rodent-Repellent Trash Bags 
Bags have natural mint fragrance added to repel rats, raccoons, and other 
rodents while remaining safe for humans. HDPE bags are lightweight and 
moisture-resistant for collecting soft refuse such as paper towels, paper, and 
linen. LLDPE bags are tear- and puncture-resistant for collecting heavy refuse 
and items with sharp corners, such as cardboard in kitchens. 
Rolls per Bags Item Pkg. 
Cap. Package per Roll w H Thickness No. Qty. 
HDPE, Coreless Rolls 
Black 
45 gal 10 25 40 in 48 in 16 micron 1410425. 250 
. е 60 gal 10 15 38 in 60 in 22 micron 140026 150 
lear 
Recycled Plastic Trash Bags 45 gal 10 25 40 in 48 in 16 micron 14X393 250 
LLDPE 56 gal 8 25 43 in 48 in 16 micron 14L023 200 
= 60 gal 10 15 38 in 60 in 22 micron 14L024 150 
= Coreless rolls ШЕ, Coreless Roll 
Heavy-duty construction to resist tearing and punctures. Strong and durable for 13 gal 1 40 25 in 25 in 0.9 mi 56LW01 ^ 40 
industrial and factory applications. Suitable for transporting trash and keeping С " н NE тат nd. 
trash cans clean in LEED-certified facilities. LLDPE, 80% Postconsumer, Flat Packs Hennes £: y 
Black 
Rolls per Bags Item Pkg. 4 331 + " - 5 
Cap. Package _ per Roll Ww H Thickness No. Qty. 38 gal Ed in 45 i 13 m eh m 
mo ostconsumer 44 gal 40 in 46 in 17mi 44X386 100 
1 10 30i 33n 0.85 mil 49YW60 * — 10 56 gal asin azin 13ті 14379 100 
1 40 30 in 33 in 0.9 mil 49YW67 40 38 in an +3 ml 14X380 — 100 
1 70 30 in 32 іп 1.05 mil 49YW61 * 70 60 gal l Н S 
30 gal 1 90 30 in 33 in 1.05 mil 49YW62 * 90 -— 38 in 58 in 1.7 mi 14X388 100 
1 25 30 in 32 in 1.1 mil 49YW59 * — 25 Ti 7 2 А 
1 28 30in  33in 115mi 49YW66 * 28 56 gal EST ШАТ tomi з 2100 
1 50 32 in 37 in 3 mil 49YW68 50 п т е : 
33 ga = = 32 in 39in 3 mil 3BEU82 50 60 gal 38 in 38 in iom I 
1 20 33 in 48 in 3 mil 3BEUB3 20 38 in 58 п КАШ 14x392 100 
40104504! 1 50 33 in 48 in 3 mil 38EU84 50 
1 32 33 in 48 in 4 mil 38EU81 32 
42 gal 1 40 32 in 46 in 3mil 49YW69 40 
45 cal 1 100 40 in 46 in 12 mil 38EU60 100 
9 1 100 40 in 46 in 1.5 mil 38EU75 100 
1 100 38 in 58 in 12 mil 38EU57 100 
551060gal — 1 100 38 in 58 in 1.5 mil 38EU58 100 
1 100 38 in 58 in 2 mil 38EU59 100 
5694 1—1 Дип smi 38068100 
In In .9 MII 
White Compostable 
8 gal 1 26 20 in 20 in 0.69 mil 49YW64 26 Tr h B 
1 80 23 йіп 28in 0.69 mil 49YW63 80 
нә ЕСШ EE Em EIL 
in ^ in .82 mi = 
1 40 24in — 27 ^in 0.95 mil 49YW65 * — 40 Е Coreless rolls 
m Tuer Content; 10% Postconsumer Designed to collect waste for 
lac PE > au: 
тет 10 25 24 32in Tmi 31DK53 ogg | composting in commercial facilities. 
10 25 24 in 32 in 0.9 mil 38D109 250 Pkg. 
20 to 30 gal 5 25 30 in 36 in 1.5 mil 31DK54 125 Cap. w H Thickness Color No. Qty. 
6 25 33 іп 39 in 1.2 mil 38D112 150 30 gal 30 in 36 in {mil БРН\\В 150 
33 gal 10 10 33 in 39 in 1.5 mil 38D110 100 33 gal 33 in 39 in {mil G 5PHW9 100 
5 25 33in 39 in 15 mil 31DK55 125 45 gal 40 in 46 in imil ten 5PHXO 100 
4010 45 д5 25 40 in 46 in 15 mil 31DK56 125 60 gal 38 in 58 in Tmil 5PHX1 100 
9 10 10 40 in 46 in 2 mi 31DK59 100 
55 gal 5 10 36 in 58 in 2 mi 31DK61 50 
56 gal 10 10 42%in 48іп 15mil 31DK57 100 
9 10 10 427іп 48in 2 mi 31DK60 100 
60 gal 10 10 38 in 58 in 15mil 31DK58 100 
9 5 10 38 in 58 in 2 mi 31DK62 50 
m Postconsumer 
ear - 
12101644 1 500 24i —— 32in imi 38EU63 s» | Blue Recycling 
1 100 33 in 39 in imi 38EU71 100 T h B 31DL07 
33 gal 1 100 33 in 39 in 12mi 38EU69 100 
5 1 100 33 in 39 in 1.5 mi 38EU70 100 ras ags 
1 100 40 in 46 in imi 38EU64 100 
45 gal 1 100 40 in 46 in 12mi 38EU79 oo- | = LLDPE 
МЕЕ == ЕЕ ЕЕ ЕЕЕ ЕЕ ЕЕ PN 
in in mi " " % 
1 100: 38in 58in тті 38EU62 109. | For recycling items in bag-based, 
1 ТІП ЕН in Ed in 1z mil ЕТТІ ТІП community drop-off or municipal 
ІП ІП ті " à 
55 to 60 gal —31 100 38 in 58 in ? mi 38EU74 100 curbside recycling programs. 
1 100 38 in 63 in 2 mi 38EU72 100 | Printed with recycling symbol. 
1 25 38 in 58 in 6 mi 38EU73 25 
1 100 43 in 47 in 12mi 38EU80 100 Item Pkg. 
56 gal 1 100 43 in 47in 1.5 mi 38EU65 100 Cap. Ww H Thickness Color No. Qty. 
1 100 43 in 47 in 2 mil 38EU66 100 38 gal 30 in 46 in 1.2 mil Translucent 310107 100 
* Drawstring closure. 40 to 45 gal 40 in 46 in 1.2 mil Blue 31DL08 100 
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Healthcare Trash Bags & Bag Holders Details on page А1. 


CLEANING & JANITORIAL Scan. Order. Done. ЕШ 


= Coreless rolls 

Bags with legends are printed in English and Spanish to identify contents: Infectious 
31DK91 Waste (red) and Infectious Linen (yellow). Bags without a legend are for Noncontagious 
Linen (blue and green). Color-coded to manage disposal. HDPE bags are lightweight 
and moisture-resistant for collecting soft refuse such as paper towels, paper, and 
linen. LLDPE bags are tear- and puncture-resistant for collecting heavy refuse and 
items with sharp corners, such as glass, plastic, and cardboard. 


31DK88 


Item Pkg. 
Cap. Color Legend w Н Thickness No. Qty. 
HDPE 
10 gal Red 24 in 24in 12 micron — 31DK87 1000 
33 gal Red Infectious Waste 33 in 40in  14micron 310К88 250 
45 ga Red 40 in 48in 16 micron 310К92 200 
44 ga Yellow Infectious Linen 37 in 50in 16 micron 310К91 200 
33 ga Blue No Legend 33 in 40іп 16 micron — 31DK89 250 
LLDPE 
10 gal Red 24 іп 24 in 1.2 mil 31DK93 250 
15 gal Red 24in 33 in 1.3 mi 31DK94 200 
30 ga Red 30 in 37 in 1.3 mi 31DK95 100 
Red А 31 іп 43 іп 1.3 ті 31DK97 100 
33 ga Red Infectious Waste — 33i  40in — 13mi — 31DL01 100 
44 ga Red 37 in 50 in 3 mil 31DL06 25 
31DK99 45 Red біп  48in 13ті 310102 100 
ga Red 40in 48іп  3mil 310103 50 
33 ga Yellow А А 31 іп 43 іп 1.2 mi 31DK96 100 
45gal Yellow "feCtious Linen дуп 4gin —12mi 31004 100 
33 gal Blue 31 in 43 in 1.2 mi 31DK98 100 
Green No Legend 31 in 43 in 1.5 mi 31DK99 100 
45 gal Blue 40 in 48 in 1.2 mi 31DL05 100 


420Т77 
(3 Racks 
Shown) 


Biohazard Bags 


= Polyethylene 

= Coreless rolls 

Printed with the universal biohazard 
insignia and legend in English and 
Spanish to encourage proper disposal 
and prevent unnecessary exposure. 


Item Pkg. —__ ——— 
Cap. w H Thickness — Legend Color No. Qty. | 
1 gal 1iin 14%in —125mil Infectious Red 3UAF2 200 


3 gal 13in 20 in 1.25 mil Waste Red 3UAF3 200 
5 gal 15 ^in 22%in —125mi|  Biohazard Red 3UAFA 200 


| | 
\ 420779 
\ 420T78 
ы. en 
Lawn and Leaf Bags 


= Paper bag buddys 
Used by landscapers, lawn mainte- 


nance teams, and homeowners to Bag Holders for Trash Bags 


collect leaves, grass clippings, tree Strong and lightweight steel bag holders keep bags open and support the sides 

trimmings, and other lawn waste. when loading. They open wide to remove bags without tearing. Bag holders are 

These paper bags are self-standing reusable and can be folded for transport and storage. 

and can be used for curbside pickup. 

Biodegradable and recyclable. For Use With UE EE: теп 

Item Pkg. 30 and 33 gal Вад 93 т Мп 6n 42017. 

Cap. w H Color No. Qty. 39 and 44 gal Bag 30in  14іп  16in 420778 
30 gal 16 in 35 in Brown 4JMZ4 5 55 gal Contractor Bag or 30 gal Kraft Paper Yard Bag 37 in 14 in 16 in 420779 
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CLEANING & JANITORIAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) General Purpose Shop Vacuums 


For vacuum bags, accessories and replacement parts, go to page 1574 and Grainger.com® 


>] 61HV82 


Dayton} > 
(е 


General Purpose Corded Shop Vacuums 


= Wet/Dry pickup 

Roll shop vacuums to a cleanup site and plug into a nearby electrical outlet to vacuum up 
liquid spills or dirt and debris. They're ready for use without having to wait for a battery pack 
to recharge. Standard vacuums filter the outgoing air through the vacuum bag. Search General 
Purpose Corded Shop Vacuums on Grainger.com for a complete list of vacuum contents. 


Vacuum Vacuum Item 
Tank Size Tank Material Hose Dia. Air Flow Peak HP Brand No. 
Standard Filtration 
6 gal Plastic 1 іп 145 сіт 3% Shop-Vac 784HV2 
8 gal Plastic 1 іп 100 cfm 5 Dayton 61HV82 784HV7 55EX73 
9 Stainless Steel 1 Yo in 65 cfm 2 Dayton 55EY24 
10 gal astic Tin 145 cfm 5 Dayton 450757 
9 Plastic 1 in 175 cfm 4% Shop-Vac 784HV3 
Stainless Steel 1 іп 105 сіт 6% Shop-Vac 784HV7 
12 gal Plastic 2 іп 140 сіт 5% Dayton 127214 
9 Plastic Tin 105 cfm 5% Shop-Vac 784HV5 
Stainless Steel Tin 65 cfm 2 Dayton 55ЕҮ26 
astic Tin 80 cfm 3 Shop-Vac 784HV9 
16 gal Plastic 2 іп 150 cfm 6% Dayton 3VE21 
Stainless Steel Tin 110 cfm 6% Shop-Vac 784HV8 
18 gal Plastic 1 іп 110 сіт 6% Shop-Vac 784HV6 
24 -— —  — —X D = Тш 5з D ond Plastic 1 іп 118 сіт — Tennant 55EX73 
Tank Tank Vacuum Vacuum Peak Item 
Size — Material Hose Dia. Air Flow НР Includes Brand No. 
Vacuums 
Standard Filtration 
11% gal Plastic 1Иіп 50cfm 2 6 ft x 1 % in Hose, Crevice Tool, Dusting Brush, Dayton 2NYE3 
21 даі Plastic tin  60cfm 2% On-board Tool Storage, Utility Nozzle, Wall Bracket Dayton 2МҮЕ4 
(2) Plastic renglon Wands, 10 пиа or Dry Nozzle, 7 
Dlacti i ftx 1 іп Hose, Cartridge Filter, Crevice Tool, Dustin: 
4 gal astic 1Иіп 75сіт 4 Brush, Foam Sleeve and Disposable Collection Bag i Dayton 48UH44 
Filter, Multi Surface Carpet / Floor Nozzle, Utility Nozzle 2NYE3 784HV4 
(2) 1.5 in Diameter Extension Wands (91995), 12 in 
Wet/Dry Nozzle (91991), 8 ft x 1.5 in Diameter Lock-On 
Hose, Crevice Tool (91996), Dual Surface Selector 
4gal Plastic 1'%in 105 сіт 5% Nozzle (91968), Gulper Nozzle (91914), High Efficiency Shop-Vac 784HV4 
Disposable Filter Bag (91964, Type D), Onboard Tool Dayton} 
Storage Small Cartridge Filter (90398, Type AA), Round shop-vac 
Brush (91997), Small Foam Sleeve (90526, Туре CC) 
5) 8 Gallon High Efficiency Disposable Filter Ba 
avert. type н) Вих 1.9 in Diameter Lock-On Hase Portable Corded Shop Vacuums 
5gal Plastic  1Yein 65сіт 6 law Utility Nozzle (91961), Adaptor (91984), Crevice Shop-Vac 784HV1 : 
Tool (80645), Small Foam Sleeve (90526, Type CC), = Wet/Dry pickup 
Vacuum Bags and Filters Too! Holder Small Cartridge Filter (90398, Type AA) Vacuums are lightweight, compact units that can be carried 
yan vacuum Bag or gh eed апо ENTE Shop-Vac CNW around the jobsite to clean up liquid spills or dirt and debris. 
acuum Filter for an ayton А 1 1 
Vacuum Filter for 2NYE3 and 2NYE4 Shon- Vac 784Hz4 Тһеу plug into a nearby electric outlet, so they're ready 
Vacuum pags for АНИ Shop- Vac mU to use. These vacuums take up less storage space than a 
қарт Filter for ABUH44 Dayton. thyo full-size shop vacuum. All vacuums include efficient, single- 
Vacuum Filters for 784HV1 Shop-Vac 784HX5 stage bypass motors for powerful pick-up. 


Portable Cordless Shop Vacuums 


Shop vacuums allow the cleanup of wet or dry spills while eliminating the trip hazard of a cord and the need to work near an 
electrical outlet. They're powered by rechargeable batteries to allow use in remote areas where electric power is unavailable. 
These vacuums are lightweight for transport and compact to save space in storage. 


Vacuum Vacuum Vacuum Includes Mfr. Item 
Pickup Type Tank Size Hose Dia. Аш Flow Voltage Battery Includes Brand Model No. 
Vacuums 
HEPA Filtration mmc — i 
mE t Hose, xtension Wands, Crevice n т 
Dry 0.3 gal 1%in 40 cfm 18V No Tool, Floor Tool, HEPA Filter Milwaukee 0882-20 52WR81 408L95 
Anti-Static Hose, (3) Tool Cuff Adapters, 
Dry 2.1 gal 1%іп 74 сіт 36V No (10) Plastic Disposal Bag, HEPA Makita XCV07ZX 408195 
Filter, Damper Filter, Pre-Filter 
Straight Tube, Curved Tube, Crevice Tool, 
Anti-Static Hose 1 1⁄ in X 8 ft, HEPA Filter, 
Dry 2.1 gal 1%in 127 cfm 36V No (10) Plastic Disposal Bag, Damper Filter, Floor Makita XCV04Z 528Х15 
Nozzle, Anti-Static Hose 1 in X 11 ft, Tool 
Cuff Adapter, Tool Cuff Adapter, Pre-Filter 
Wet/Dry 2 gal 1 іп 31 cfm 20V No .9 ft Heavy-Duty Crush Resistant Hose 1 4 ПеМай DCV580H 340626 
Wet/Dry 2 1%in З1сіт 20V No in dia, Crevice Too! Attachment, Wide Nozze: Dewatt — DCVS81H 340627 
5 ft Heavy-Duty Crush Resistant Hose (1% DCV580H/ 
Wet/Dry 2 gal 1wWin 31 cfm 20V Yes in dia), Crevice Tool Attachment, Wide DeWalt DCB203 58JM08 
Nozzle Tool Attachment, Washable Filter 
Filter Assembly, Crevice Tool, Wide 48-11-1852. 34D626 
Wet/Dry 2 gal 1 іп 45 сіт 18V Yes Nozzle, (2) Batteries, 4' Hose, (2) Milwaukee 0880-20 ' 285MN3 
Extension Wands, Floor Tool 
Wet/Dry 2ga 1%in 45сїт 18V No 5 TS Nds HERE E] Teal Milwaukee 0880-20 2CDC6 
Required Accessories has 
Battery for 52WR81 Milwaukee 48-11-1850 35GJ99 flue 
Battery Charger for 52WR81 Milwaukee 48-59-1808 45LD79 
Battery and Charger Kit for 52WR81 Milwaukee 48-59-1850 38XH99 
Battery for 408L95 and 52RX15 Makita BL1850B 38Х/33 
Battery Charger for 408L95 Makita DC18RC 4МММ4 
Battery for 34D626 and 34D627 DeWalt DCB201 11А168 
Battery Charger for 34D626, 34D627, and 58JM08 DeWalt DCB115 11А157 2CDC6 
Battery for 2CDC6 Milwaukee 48-11-1840 38D766 
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CLEANING & JANITORIAL Scan. Order. Done. = 
Commercial Cleaning & Industrial Shop Vacuums Details on page A1. 


For more vacuum bags, accessories and replacement parts, go to page 1574 and Grainger.com® 


КУЭ @Tornado® 
Commercial Cleaning 
Corded Shop Vacuums 
| » Wet/Dry pickup 
| Commercial vacuums have a single-stage or 2-stage motor that allows 
more frequent use than general purpose shop vacuums. They are used for 
cleaning up liquid spills or dirt and debris and are commonly paired with 
БІЛІНЕ attachments suited for professional office, school, ог retail cleaning appli- 
4YE65 21YG56 cations. Standard vacuums filter the outgoing air through the vacuum bag. 


Vacuum Vacuum Mfr. Item 
Tank Size Тапк Material — Hose Dia. Air Flow Peak HP Includes Brand Model No. 
Vacuums 
Standard Filtration 


(4) Casters, Deluxe Accessory Tool Kit Includes: 8 ft x 1 1⁄4 Hose, (2) Extension Wands, 


6 gal Plastic 1 уіп 125 сіт 5 Dual Surface Selection Floor Nozzle, Сгеуісе Tool, Dusting Brush, Utility Nozzle, 10 іп Wet/ Dayton 4ҮЕ65 4YE65 
Dry Floor Nozzle, Heavy-Duty Cartridge Filter, Foam Sleeve, High-Efficiency Collection Bag 
(2) 1.5 in Diameter Extension Wands (91995), (5) 8 Gallon High Efficiency Disposable Filter 
; ; Bag (90671, Type H), 12 in Floor Nozzle (91991), 6 in Utility Nozzle (90175), 8 ft x 1.5 in 
8 gal Plastic ШШ 100 сіт 6 пар кі оке ар Crevice Tool (91996), Bia Surface Nozzle ов) Foam Sleeve Shop-Vac 9258006  784HW0 
(90585 Type R), Round Brush (91997), Tool Storage Basket Cartridge Filter (90304, Type U) 
10 gal Plastic 1 іп 114 cfm 1% R ornado 94234 21YG56 
15 gal Stainless Steel Twin 114 cfm 1% Brush, Crevice Tool, Floor Tool, Hose, Squeegee Attachment, Wand ornado 94232 21Y657 
14 in Hard Floor Tool and 18 in Hand Nozzle, 14 in Squeegee Floor Tool, 
16 gal Plastic 1 іп 184 сіт 2% 16 ft x 1 % in Static Conductive Urethane Hose with Sleeve, Large Poly ornado 98699 35Р050 
External Filter, Liquid Shut-Off, Two Piece Double Curve Wand 
17 gal Plastic 1¥%in 114 cfm 1% Brush, Crevice Tool, Floor Tool, Hose, Squeegee Attachment, Wand ornado 94230 21YG58 
18 gal Plastic 1 іп 95 сіт 11% (3) Wand, 24 іп Squeegee Assembly, 9 ft Hose, Crevice Tool, Dusting Brush Dayton SUMRO  SUMRO 
20 gal Stainless Steel 1 vin 114 сїт 1% Brush, Crevice Tool, Floor Tool, Hose, Squeegee Attachment, Wand ornado 94236  21Y659 
Replacement Parts, Accessories and Bags 
Two-Stage/By-Pass Service Motor, 2HP for 4YE65 Dayton 1UND4 1UND4 
15-Ft. Static Conductive Clear Urethane Hose w/Sleeve for 35PG50 ornado 90684 1N157 
2-Piece Double Curve Floor Wand for 35PG50 ornado 90682 1N155 
Squeegee for 35PG50 ornado 90644 32EY91 


QNIilfisk Doc RA 
Industrial Corded Shop Vacuums 


Industrial vacuums provide greater suction than general purpose or 
commercial-cleaning shop vacuums to pick up heavier particles and 
liquids. Their 2-stage or 3-stage motor allows high-frequency use for 
heavy-duty cleanups of dust and dirt or liquid spills. Standard vacuums 
filter the outgoing air through the vacuum bag. HEPA filter vacuums 
force air through a fine mesh that traps harmful particles such as pollen, 
pet dander, dust mites, and tobacco smoke. Vacuums plug into an 


32FW86 


22N462 electrical outlet to generate suction and have a large tank for holding 
20X608 >= vacuumed debris or liquids. These vacuums withstand frequent use at 
manufacturing facilities and building or construction sites. 

Vacuum Vacuum Vacuum Mfr. Item 
Pickup Type Tank Size Tank Material Hose Dia. Air Flow Peak HP Includes Brand Model No. 
Vacuums 
Standard Filtration 

Dry 13 gal Steel 2% in 198 cfm 2 4954 Polyester Star Filter Nilfisk 1-S2N1 22N462 

(2) Chrome Tubes, 11.5 ft Hose, Accy Net, Cord Storage Strap, 

Wet/Dry 6 % gal Plastic 1 Yin 127 сїт 1% Crevice Nozzle, Filter Bag, Hose/Cable Hook, Standard Cartridge, Nilfisk 107406622  32FW88 
Tube Holder Kit, Universal Nozzle, Wet/Dry Floor Nozzle 
А А Cartridge Filter, Сгемісе Tool, Extension Wand, Floor Tool, 

Wet/Dry 9 gal Plastic 1%in 101 cfm 1546 Hose, Paper Filter Bag, Plastic Wand, Squeegee Tool Dayton 20X605 | 20Х605 

Wet/Dry 11 gal Plastic 1 in 150 сіт 14^ Accessory Storage, Cartridge Filter, Disposal Bag, Paper Filter Bag Nilfisk 107412125  53UE35 
А A Cartridge Filter, Crevice Tool, Extension Wand, Floor Tool, 

Wet/Dry 18 gal Plastic 1%in 108 cfm 1% Hose, Paper Filter Bag, Plastic Wand, Squeegee Tool Dayton 20X608 20X608 

HEPA Filtration 
(2) Straight Steel Wands, 3 in Round Brush, 30 ft Cord, 5 
Dry 3% gal Alumum 1 in 87 cfm 1% in Upholstery Nozzle, Combination Floor Nozzle, Crevice Nilfisk 01790129 34AY97 
Cove, Detachable Trolley, Paper Bags, Plastic Hose 
Dry 26 ga Steel 2% in 270 cfm 31% Polyester Star Filter Nilfisk 1-53/100М1 22М467 
i (2) Aluminum Tubes, 11.5 ft Hose, Crevice Nozzle, Filter Bag, HEPA m 

Wet/Dry 5 % gal Staless Steel 1 уіп 127 сіт 1% Cartridge, Tube Holder Kit, Universal Nozzle, Wet/Dry Floor Nozzle Nilfisk 107419096 32FW86 

Wet/Dry 8 gal Plastic 1%in 148 cfm 1546 Accessory Storage, Cartridge Filter, Disposal Bag, Paper Filter Bag Nilfisk 107412176 530Е32 

Wet/Dry 12 gal Plastic 2in 130 cfm 136 Accessory Kit Nilfisk 107412640 390067 

А А Cartridge Filter, Crevice Tool, Extension Wand, Floor Tool, 

Wet/Dry 18 gal Plastic 1 іп 108 сіт 1% Hose, Paper Filter Bag, Plastic Wand, Squeegee Tool Dayton 20X609 20X609 
Replacement Parts, Accessories and Bags 
Vacuum Adapter for 32FW88 and 32FW86 Nilfisk 107409977 32ҒХ07 
Vacuum Hose for 32FW88 and 32FW86 Nilfisk 107409976 — 42EW44 
Crevice Tool for 20X605 Mi-T-M 33-0412 25GR56 
Anti-Static Vacuum Hose for 53UE35 and 53UE32 Nilfisk 107413543 530Е41 
Extension Wand for 530Е35, 53UE32 and 48XT63 Nilfisk 107408074  174W44 
Extension Wand for 53UE32 and 48XT63 Nilfisk 302000529 12А513 

Bag Refill for 22N462 and 22N467 Nilfisk 4084000956 33./650 
Crevice Tool for 20X609 Mi-T-M 33-0326 25GR51 
1564 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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CLEANING & JANITORIAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Pneumatic Industrial Shop Vacuums 


For more vacuum bags, accessories and replacement parts, go to page 1574 and Grainger.com® 
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@Tornado® GuaRDAIR. 
Pneumatic Industrial Drum Vacuums 


Drum vacuums operate on a compressed-air supply to suction dust and dirt or 
liquid spills into their drum for disposal. They withstand high-frequency use and 
reduce the risk of downtime since they have no electric motor to burn out. These 
air-powered vacuums are commonly connected to air compressors at construc- 
tion sites or pneumatic hoses in manufacturing facilities. 


36NL99 


32EY90 


3PXN3 


bo- 
a 


Vacuum Tank Vacuum Vacuum Mfr. Item 
Pickup Type Size Tank Material Hose Dia. Air Flow Air Inlet Includes Brand Model No. 
Drum Vacuums 
Standard Filtration 

Wet 55 gal Stee = 160 cfm 3 іп Quick Connect 2 in Hose Adapter, 55 Gallon Drum, Dual Venturi Powerheads, Four Wheel Steel Dolly Tornado 95061 36М199 
i i р: 9 in Plastic Crevice Tool, 1.25 in x 10 ft Standard Duty Vacuum Hose, 19 
Wet/Dry 5 gal Stee ШШ 56 сіт % in FN in Plastic Wand, 3 in Round Brush Tool, 5 in Wide Plastic Utility Tool Guardair М051МС 422/54 
Wet/Dry та Plastic Vo in 73сіт $ in Quick Connect Hose, Crevice Тоо, Gasket, Еулацзт Bag and Cartridge Guardair MV2000 33J775 
10 gal Drum, Standard Cartridge Filter, % in x 12 ft Coiled Air Hose, 1.25 
Wet/Dry — 10 gal Stee 1 in 61 cfm 36 in FNP in x 10 ft Standard Duty Vacuum Hose, 9 in Plastic Crevice Tool, 19 in Guardair N101MC 422/56 
Plastic Wand, 3in Round Brush Tool, 5 in Wide Plastic Utility Tool 

Wet/Dry 10gal Stee 1%in  61cfm ¥ in ENP Dose ae Ot T e mx Om standard Duty Vacuum Hose Tirin Guardar N101SC 422/57 

Wet/Dry 18 gal Stainless Steel 1 іп 83cfm 1% in Quick Connect Venturi Powerhead, Tip and Pour Carrier Tornado 95953 36М198 

Wet/Dry 18 gal Stainless Steel 1 іп 50cfm “іп Quick Connect А І | _ Tornado 98697 32ЕҮ90 

Wet/Dry 20gal Stee 1%in — 60cfm ¥ in ENP АІ ose mae e0 M T72 m20 Standard Duty Vacuum Hose, 24n Guardar N201DC 422V58 

Wet/Dry 20gal Stee 1%2in 61cm Ya in FNP Air B Vannu Hase. A Metal Crevice Тоо, ТУЕП x20 ft Standard Guardair N201SC 422059 

Wet/Dry 30gal Stee iin — 60ctm 34 in FNP 12 Verve fool I x 20 fL Ar Supply Hose wth Ft Meta Guardair N301DC ЗРХМ2 

30 gal Vacuum Generating Head, 4 ft Aluminum Wand with 12 in Wide Floor Tool, 2 
Wet/Dry 30ga Stee 2in 89 cfm Vb in FNP in x 20 ft Standard Duty Vacuum Hose, 24 in Metal Crevice Tool, Standard Cartridge Guardair N301BC 3PXN1 
ЕЙ Filter, (3) Retaining Spring, ?4 in x 20 ft hir Hose, 30 gal Steel Drum, 30 gal Drum Dolly 

Wet/Dry ^ 55 gal Steel 2in 89 сїт Ya in FNP 12 in W Metal Wet/Dry Floor Tool with 4 ft Wand, 24 in L Metal Guardair N551BC ЗРХМЗ 

Wet/Dry ^ 55 gal Steel 2in 163 cfm Ya in FNP Crevice Tool, % in x 20 ft Air Supply Hose with Fittings Guardair N552BC ЗРХМ4 
Accessories 
Dolly Carrier Jumbo 4-Wheel for 36NL99 Tornado 98088 240114 
Exhaust Silencer Insert Foam for 422V57, 422V58 and 422V59 Guardair М686 3PXP1 
Adapter Assembly for 32EY90 Tornado 90480 241190 
Floor Tools and Nozzles for 422V57, 422158 апа 422159 Guardair _ N692 — 3PXR7 
Maintenance Kit for 3PXN2 and 3PXN1 Guardair NMK30 — 5JJD4 
Maintenance Kit for 3PXN3 and 3PXN4 Guardar ММК55 — 5JJD3 
3/4" x 20 ft. Air Supp! умове for $ for ЭР, SPXN1, 3PXN3 and 3PXN4 Guardair М606 5JJC7 
Cartridge Filter for 3PXN2 and 3 Guardair — N635 ЗРХР2 
Cartridge Filters, Pkg. of 6 for ЖІТІ. 3PXN1, 3PXN3 and 3PXN4 Guardair N635PK ЗРХРЗ 
Vacuum Bags for 3 XN2, 3PXN1, 3PXN3 and 3PXN4 Guardair М635В — 3PXP5 
Cartridge Filter for SPXN2, 3PXNT, 3PXN3 and 3PXN4 Guardair N635H — 3PXP7 
2" Vacuum Attachment Kit for 3PXN3 Guardair NSVK20 51109 
Vacuum Hose, 2" x 20-ft. for 3PXN1, 3PXN3 and 3PXN4 Guardair N67020 ЗРХР8 
20" Plastic Extension Wand for 3PXN4 Guardair №842 5ЈЈЕ1 
3" Dia. Plastic Dust Brush for 3PXN4 Guardair М843 5JJF2 
9" Plastic Crevice Tool for 3PXN4 Guardair — N849 — 5JJF3 
Hose Connector for 3PXN1, 3PXN3 and 3PXN4 Guardair М671 ЗРХВ1 
55-gal. Dolly Assembly for 3PXN3 and 3PXN4 Guardair — N668 5/08 


GUARDAiIR. NORTECH. 


Static-Conductive Pneumatic Drum Vacuums 


= Wet/Dry pickup dust and dirt or liquid spills into their drum 
Drum vacuums with static-conductive for disposal. These air-powered vacuums 
components suppress the buildup of elec- withstand high-frequency use and reduce 
trical charges, which can cause nuisance the risk of downtime since they have 
shocks. They're ideal for vacuuming talc, No electric motor to burn out. They're 
powders, and other substances that can commonly powered by air compressors at 
generate static electricity. They operate construction sites or pneumatic hoses in 


422V65 


SS 


on а compressed-air supply to suction manufacturing facilities. E 2 3PXT3 
210AW1 
Tank Tank Vacuum Vacuum Mfr. Item 
Size Material Hose Dia. Air Flow Air Inlet Includes Brand Model No. 
Drum Vacuums 


Standard Filtration 


5.5 gal Steel Tin 73сіп іп FNPT Е Mounting Plate, 1 2 i nxi 10 ft Hose, Crevice Toor, 20 ft Ar Hose, Grounding Lug Guardair MV2000NED 210AW1 
; i tatic Conductive Air Hose % in x 20 ft, 1 12 in x 20 ft Static Conductive Vacuum Hose, 20 ; 

20 gal Stee Ten бО сіт Үсіп FNP Gallon Drum Dolly, 24 in Metal Crevice Tool, 4 ft Aluminum Wand, 12 in Wide Floor Tool Guardar N201DCNED 422/65 
20 gal Steel 1 іп 61 сїт іп FNPT Static Conductive Air Hose /2 in x 20 ft, 24 in Metal Crevice Tool, 4 ft Aluminum Wand, 12 іп Wide Floor Tool Guardair N201SCNED 422/66 
30 gal Steel 1 іп 60 сіп іп FNPT Guardair N301DCNED — 3PXT8 

30 ga Steel 1% in 89 cfm Жіп FNP 12 in W Metal Wet/Dry Floor Tool with 4 ft Wand, 24 in L Metal Crevice Guardair N301BCXNED ЭРХТТ 

30 ga Steel 2in 89cfm Ўл іп ЕМРТ Tool, 34 in x 20 ft Air Supply Hose with Fittings Guardair N301BCNED  3PXT6 

55 gal Stee 1 іп 60 cfm 32 іп FNP _ Guardair N551DCNED — 3PXT5 

4 ft Aluminum Wand with 12 in Wide Floor Tool, 1.5 in x 20 ft Static Conductive Vacuum 
55 gal Steel 1 іп 89cfm  34in FNP Hose, 24 in Metal Crevice Tool, Standard Cartridge Filter, (3) Retaining Spring, Static Guardair N551BCXNED 3PXT4 
Conductive Air Hose 94 n X 20 t 55 gal steel Отот. 35 gal Dum Dolly 
; А іп etal Wet/Dry Floor Tool witl an in L Metal Crevice ; 

Е 9а m = 2 : "n ды Tool, % in x 20 ft Air Supply Hose with Fittings СА Шам iih 

55 aa ae 2 i 163 ЕШ % i FNP 12 in W Metal Floor Tool with 4 ft Wand, 24 in L Metal Crevice Tool, 34 in x 20 ft Air Supply Hose with Fittings TEE КЫНАП ЗРХТ1 

Accessories 

Exhaust Silencer Insert Foam for 422V65, 422V66, 3PXT8, 3PXT6, 3PXT4, ЗРХТ2 and 3PXT1 Guardair N686 3PXP1 

Floor Tools and Nozzles for 422V65, 422V66, 3PXT7, 3PXT8, 3PXT4 and 3PXT2 Guardair N692 3PXR7 
Maintenance Kit for 3PXT8, 3PXT7 and 3PXT6 Guardair NMK30 5JJD4 

Maintenance Kit for 3PXT5, 3PXT4, 3PXT3, 3PXT2 and 3PXT1 Guardair NMK55 5JJD3 

12"W Aluminum Vacuum Attachment Kit for SPXT3 Guardair N639 SJJE2 

Static Conductive Standard for 422V65, 422V66, 3PXT7 and 3PXT4 Nortech N653 24JW61 
Static Conductive Standard Vacuum Hose for 3PXT6 and 3PXT1 Nortech N654 24JW62 
Vacuum Hose, 2" x 20-ft. for 3PXN1, 3PXN3, 3PXN4 and ЗРХТЗ Guardair N67020 3PXP8 
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| % É 19TT53 36TU92 
311213 30RV82 
54FH44 
Corded Dust Extractors 


KS] ъп ри © воѕсн 
= Wet/Dry pickup 


Plug extractors into an outlet near machinery and power tools to collect dust from cutting, sanding, and grinding operations. They are commonly used in workshops, 
factories, and other locations. Dust extractors draw in dust as it's produced by machinery to help prevent dust from becoming airborne or accumulating on floors, 
surfaces, and tools. 


Tank Vacuum Vacuum No. of Mfr. Item 
Tank Size Material Hose Dia. Air Flow Реак НР Motor Stages Includes Brand Model No. 
Standard Filtration _ 
5 3⁄4 gal Plastic 1%іп 151 сіт 1» 2 Filter, Fleece Filter Bag, Tool Coupling With Suction Force Reducer Fein 92035236090 311713 
А i (2) Extension Tubes, Brush, Crevice, Filter, Fleece Filter Bag, Floor ; 
8 Vo gal Plastic 1%in 151 сіп 1% 2 Brush, Handle, Tool Coupling With Suction Force Reducer Fein 92036060090 311214 
8 % gal Plastic 1 38 іп 151 сіт 1% 2 Filter, Filter Bag, Suction Hose, Tool Coupling With Suction Control Fein 92036236090 311716 
8 ^ ga Plastic 1%in 153 cfm 1^ 2 (2) Metal Extension Tubes, 13 ft Hose, Adap er, Brush, Crevice Tool, Fein 92029060090 54ҒН41 
8 ^ gal Plastic 1%іп 154 сіт 1% 2 Disposable Bag, Elbow, Micron Filter, Push Handle, Tool Coupling Fein TURBO ХАС 54ҒН42 
А i (2) Extension Wands, (2) Wunderbag Micro Pre-Filters, 12 Ft Dustless 
16 gal Plastic 2%in 130 cfm 5 1 Hose, Crevice Tool, Floor Tool, Inner Filter, Outer Filter Technologies D1603 35ҮК86 
HEPA Filtration 
8 gal Plastic 1 Жіп 150 сіт 1% 1 (2) HEPA Filter, Anti-Static Hose DeWalt DWV010 30RV82 
А i (2) Suction Tubes, Combination Nozzle, Crevice Nozzle, Dusting Brush, Elbow, i Turbo 11 
855 gal Plastic ШШ 151 cfm 1% 2 Fleece Filter Bag, HEPA Filter, Tool Coupling with Suction Power Control Fein HEPA Set 55ҮС64 
А i (2) Metal Extension Tubes, 13 ft Hose, Adapter, Brush, Crevice Tool, А TURBO X 
82gal Plastic 1%in 1550т 1% 2 Disposable Bag, Elbow, НЕРА Filter, Push Handle, Tool Coupling Fein ACHEPA  94FHA4 
9 gal Plastic 1% in 150 cfm = 2 Airsweep 9 gal Auto Filter Clean Dust Extractor, HEPA Filter Bosch VACO90AH 19TT53 
9 gal Plastic 1%in 150 cfm — 2 Airsweep 9 gal Semi-Auto Filter Clean Dust Extractor Bosch УАС0905 19TT54 
А i _ HEPA Flat Filter, VBO90F Fleece Filter Bag, VH1-35 9.85 ft Vacuum VACO90AH + 
э | Plastic 1%in 150 cfm 1 Hose, VX100 Bend Nozzle, VX120 Power Тоо! Adapter Nozzle Bosch L-BOXX-3 317086 
10 gal Plastic 1 іп 155 сіт 1% — (2) HEPA Filter, Anti-Static Hose DeWalt DWV012 38A867 
; i 9.85 ft Vacuum Hose, Fleece Filter Bag, Hepa Flat Filter, Vx100 
14 ^ gal Plastic 1 38 іп 150 cfm — 2 Bend Nozzle, Vx120 Power Tool Adapter Nozzle Bosch VAC140AH 446P26 
А i (2) Certified HEPA Filter and HEPA Filter Cover, (2) Extension Dustless 
16 gal Plastic 2А 131 cfm 5 1 Wands, 12 ft Hose, 16 gal Canister, Crevic Tool Hoar Tool Technologies D1606 36TU92 
17 gal Plastic 196in 300 cfm - 3 (5) se. Elbow Ноо Set. Hepa ter ШЕШЕНІ vacuum Bosch ^ GAS20-17AH 499К54 


492P05 


55AC72 


Cordless Dust Extractors 


Extractors run on battery power and connect to stationary or handheld power tools to collect dust from cutting, 
sanding, and grinding operations. They're commonly used at remote jobsites and locations where a power outlet 
isn't available. Dust extractors draw in dust as it's produced by machinery to help prevent dust from becoming 
airborne or accumulating on floors, surfaces, and tools. 


Vacuum Tank Vacuum Vacuum Includes Mfr. Item 
Pickup Type Tank Size Material Hose Dia. Air Flow Battery Includes Model No. 
HEPA Filtration Mt " 
Dry 0064 Райс — == Yes Вапегу Вер оох Фпатдег | DWHIGID! 55472 Description Model No. 
Dry 0.06 gal Plastic = = No Belt Hook, Shoulder Strap DWH161B  55AC73 Required Accessories DC8203 218146 
Р ү Fleece Bag, Wireless Tool Control attery tor 
Wet/Dry 2 gal Plastic 1 in 125 cfm Yes БА (2) НЕРА Filters DCV585T2 492Р05 Battery Charger for 55AC73 DCB115 114157 
я 7 Dust Extractor, Fleece Bag, Wireless Battery for 492P06 DCB606 48ХР89 
Wet/Dry 204 Plastic 1Иі — 125cfm — Мо Tool Control Remote, (2) HEPA Filters 00/5858 48206 -Battery Charger for 492Р06 0СВ118  49ЕМ80 
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Power-On-Demand Vacuum Mare 


a Dry pickup power tools, so that the vacuum will run only when 
Connects to a power tool for dust extraction and the power tool runs. It's used for collecting dust 
shuts off automatically when the tool shuts off. It from cutting, sanding, drilling, and grinding tools. 


has an outlet on the operating panel for plugging in Vacuum also functions as wet/dry vacuums for 
cleaning dust and dirt or liquid spills. 


Vacuum Mfr. Item 
Tank Size Tank Material Hose Dia. Vacuum Air Flow Peak HP Model No. 
HEPA Filtration 
8 gal Plastic 1%in 148 cfm 1 946 8960-20 446P35 


210AWO 


54FH67 нез қасы 


2 (Husqvarna 
GUARDAIR. “Dustles: ustless i 48GP72 
Pneumatic Personnel Cleaning Stations aim 
» Wet/Dry pickup Slurry Vacuums 
Vacuum dust, powders, and chips from workers' clothing and skin. Stations » Wet pickup 


provide an alternative to dusting off with air guns, which generate poten- 

tially dangerous pressures that could cause eye or ear injuries. Powered by 
compressed air and have a brush attachment to loosen particles so they can 
be suctioned into the attached tank. Nonelectrical discharge (NED) protection 
suppresses static-charge buildup to allow use with combustible materials such 
as metal or coal dust, flour, grain, and sugar. 


Suction up the mix of water and dust generated by concrete cutting, 
drilling, grinding, and sawing. They handle slurries, which are typically 
too heavy for standard wet/dry vacuums. Slurry vacuums help prevent 
hazardous dust from becoming airborne and keep slurry from clogging 
drains and entering sewage systems. 


Vacuum Vacuum Peak Mfr. Item 
Vacuum Mfr. Item Tank Size Tank Material Hose Dia. AirFlow НР Brand Model No. 
Tank Size Tank Material Hose Dia. Vacuum Air Flow Model No. Standard Filtration 
Standard Filtration 15gal Stainless Steel — 1 1⁄2 in 118 cfm 1% ^ Husqvarna W70P ^ 54FH67 
5.5 gal Polyethene 1 іп 73 cfm CS3000 54TW95 Р Dustless 
5.5 gal Steel Тий 73 cfm CS3000NED  210AW0 95 gal Steel 1%in 1150т 6% technologies "0904 488РТ2 


ONilfisk 


Built-In-Pump Vacuums 

= Wet pickup 

Combine a wet/dry vacuum for cleaning up dust, dirt, or liquid spills and 

a pump for transferring large volumes of water. They can suction debris 

or liquids into the tank like a standard shop vacuum or can connect to a 
garden hose to pump water through the hose as it's suctioned into the 
vacuum. This pumping feature eliminates the need to empty the tank when 
clearing water from flooded basements or broken pipes. 

10W854 operates in three modes: vacuum only, pump only, or vacuum 
and pump. 396364 quickly removes water from flooded structures. 


10W854 39C364 


Vacuum Vacuum Vacuum No. of Mfr. Item 
Tank Size Collection Type Tank Material Hose Dia. Air Flow Peak HP Motor Stages Includes Brand Model No. 
Standard Filtration 
19 gal Bagless Steel 1%in 140 cfm 1% 1 “iter caris, оа ратио: попот а, Nilfisk M60010 104/854 
HEPA Filtration _ E 
12 gal Bagless Plastic 2in 100 cfm 5 2 25 ft Section of 2 in Vacuum Hose with Cuffs Dri-Eaz F479 390364 
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4LU7 242197 242193 


Dayton 
Sanitaire сз. © сш 


Bagless, Corded Upright Vacuums 

= Dry pickup 

Bagless, corded upright vacuums collect dirt, dust, and debris in their dirt cup or 
chamber for disposal. The see-through chamber shows the level of debris, so it 
can be cleared out when full to prevent reduced suction or an overheated motor. 
These bagless vacuums eliminate the need for replacement bags and rely on 
filters to trap dust and allergens and keep debris from entering the motor. 


Cleaning Vacuum Sound Power Cord Head Height Mfr. Item 
Path Width Air Flow Weight Level Length Adjustment Includes Brand Model No. 

Vacuums 
Standard Filtration E 

12in 120 cfm 14.0 Ib 79 dB 30 ft 6-Position — Sanitaire SC689B 4LU78 

12 in 145 cfm 18.5 Ib 79 dB 50 ft 6-Position Removable Fan Chamber and Furnitrue Guard Sanitaire SC887E 4WYR3 

13 ^in 36.6 cfm 16.1 Ib 79 dB 25 ft 5-Position Crevice Tool, Dusting Brush, Extension Wand, Multi-Purpose Tool Hoover UH71100 55XC10 

HEPA Filtration 

13 in 59 cfm 15.7 Ib Not Rated 35 ft 5-Position Tools Hoover CH53010 247197 

13 in 60 cfm 15.7 Ib 83 dB 50 ft 5-Position Tools Dayton 247193 247193 

13 in 135 cfm 17 Ib 69 dBA 40 ft 7-Position Crevice Tool, Dusting Brush, Hose, Wand Sanitaire $C5745D 60NP73 

15 in 135 cfm 18 Ib 70 dBA 40 ft 7-Position 10 ft Stretch Hose, Crevice Tool, Dusting Brush, Two-Piece Wand Sanitaire $C5845D 60NP75 
Replacement Parts and Accessories 
Vacuum Cleaner Belts for 4LU78 and 4WYR3, Pkg. of 24 Sanitaire 6610012 487A26 
Vacuum Cleaner Belt for 4WYR3 Sanitaire 30563B 23YU38 
Vacuum Cleaner Belts for 60NP73 and 60NP75, Pkg. of 24 Sanitaire 6612012 487A27 
Upright Vacuum Brush Roll, Chrome Steel for 40078 and 4WYR3 Sanitaire 53270A 1АҒҮ9 
HEPA Cartridge Filter for 60МР73 and 60NP75 Sanitaire 61840 2TRL5 
Hose —HoseAdaptrforONP7SandGONPTS Saar — 71725319N иш for 60NP73 and 60NP75 Sanitaire 71725313М 24Ү782 
36RE63 3U712 | 36М095 5PFR9 


Bissell’ . => 
Ecos. Sanitaire ORECK j 


Bagged, Corded Upright Vacuums 

= Dry pickup 

Corded upright vacuums plug into an electrical outlet to lift dirt from carpet 
fibers. Reusable bags collect dirt, dust, and debris in bags that can be emptied 
and reused making it easy to recover small items (such as jewelry and toys). 
Disposable bags collect dirt, dust, and allergens in replaceable bags that are 
discarded when full. They minimize contact with collected debris since their 
disposable bags don't need to be shaken out like reusable bags or cleaned out 
like a dirt cup. Both types of bags act as filters to trap dust and allergens. 


Vacuum Cleaning Vacuum Sound Power Cord Vacuum Mfr. Item 
Collection Type Path Width — Air Flow Weight Level Length Capacity Includes Brand Model No. 
Vacuums 
Standard Filtration 
Reusable Bag 12in 95 cfm 13.5 Ib 67 dB 50 ft 2 gal Nonstick Shakeout Dust Bag Bissell BG100 36RE63 
Reusable Bag 12 іп 105 cfm 14.5 Ib Not Rated 50 ft 2 gal Magnetic Bar, Nonstick Shakeout Dust Bag Bissell BG101 36RE64 
Reusable Bag 12 in 120 cfm 12.2 Ib 78 dB 30 ft 4 ^ ga — Sanitaire SC679K 4WT59 
Reusable Bag 120 145cfm 1580 794В S0ft 4уда omo rans гап Eramaa anol rare near Sanitaire SC886G 30712 
Reusable Bag 16 in 105 cfm 16.5 Ib Not Rated 50 ft 2 gal Magnetic Bar, Nonstick Shakeout Dust Bag Bissell BG102 36RE65 
Reusable Bag 16 in 145 cfm 17.0 Ib 79 dB 50 ft 4 ^ ga Removable Fan Chamber Sanitaire SC899H 3U478 
Disposable Bag 12 in 39 cfm 9.1 Ib Not Rated 40 ft 2 1⁄4 ga Cloth Outer Bag Oreck U2000RB2L-1 30RJ32 
Disposable Bag 12 in 108 cfm 8.0 Ib Not Rated 40 ft 2% gal Easy-Use Carrying Handle Oreck U2000R-1 36М094 
Disposable Bag 12in 145 сїт 16.2 Ib 69 dB 50 ft 1 4 gal Removable Fan Chamber and Furnitrue Guard Sanitaire SC889B 4WYR4 * 
Disposable Bag 12 in 145 cfm 16.2 Ib 79 dB 50 ft 1 V^ gal Removable Fan Chamber Sanitaire SC888N 1AFZ2 * 
Disposable Bag 12 in 145 сїт 17.0 Ib 79 dB 50 ft 1 ^ gal Belt Sanitaire SC688B 416.15 
HEPA Filtration 
Disposable Bag 12 in 39 cfm 8.0 Ib Not Rated 35 ft 2% gal — Oreck XL2100RHS 36М095 
Disposable Bag 12in 39 cfm 8.0 Ib Not Rated 40 ft 2% gal Cog V-Belt, Easy-Use Carrying Handle Oreck U2000RB-1 36М096 
Disposable Bag 12 in 105 cfm 17.0 Ib 68 dB 40 ft 1 ^ gal On-Board Crevice Tool, Upholstery Brush, Wand Sanitaire 5055008 48Х130 
Disposable Bag 13 in 119 cfm 20.0 Ib 68 dB 50 ft 1 gal Telescopic Wand Sanitaire 5691800 11075 * 
Disposable Bag  14in 120cífm 16050 70dB 50 ft 1 gal АЕ Tool, Tennant 1060820 — SPFR9 + 
Disposable Bag  14in 120сіт 1800 70dB 50 ft 1 gal Sas Re ALB НЫ pasting Brush., Tennant 1068027 15А756 t 
Disposable Bag 15 in 135 cfm 18 Ib 70 dBA 40 ft 1 ^ gal Crevice Tool, Dusting Brush, Hose, Wand Sanitaire 505815Е 60МР72 
Disposable Bag 12 in 105 cfm 17.0 Ib 68 dB 40 ft 1 gal On-Board Crevice Tool, Upholstery Brush, Wand Sanitaire SC5505B 487А25 
Replacement Parts and Accessories - 
Vacuum Cleaner Bags for 36RE63 Bissell Commercial 2037857 55HD92 
Snap-On/Snap-Off Disposable Bags for 36N095 and 36N096, Pkg. of 25 Oreck PK800025 4LB34 
Vacuum Cleaner Belt for 36RE63, 36RE64 and 36RE65 Bissell Commercial 2037843 36RE91 
Vacuum Cleaner Belt for 3U478, 4WYR4 and 1AFZ2 Sanitaire 30563B 23YU38 
Vacuum Cleaner Belts for SPFR9, Pkg. of 6 Tennant 9007772 12H380 
Upright Vacuum Brush Roll, Chrome Steel for 4WT59, 3U712 and 1AFZ2 Sanitaire 53270A 1AFY9 
Standard Cartridge Filter for 5PFR9 Tennant 9007746 12H379 
HEPA Cartridge Filter for 60МР72 Sanitaire 61840 2TRL5 
* CRI (Carpet and Rug Institute) Green Label approved. } CRI Silver Seal of Approval. 
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А ш: f] 
Bagless, Cordless Upright Vacuums VAITATA Sanitaire (1 {7 
= Dry pickup "e | | Makita Ж 53RH09 А 44055 / 
Operate without the limitations of a power cord to collect dirt and debris | Wacuums—2-stage filtration system. Floor / 
in their dirt cup or chamber for disposal. They typically have a see-through nozzle aids in maneuverability and debris » 
chamber that shows the level of debris, so it can be cleared out when collection. 
full to prevent reduced suction or an overheated motor. These bagless Sanitaire Vacuum—Low profile allows 
vacuums eliminate the need for replacement bags and rely on filters to machine to lay flat for extra maneuverability j / 
trap dust and allergens and keep debris from entering the motor. under furniture. 
Cleaning Includes Mfr. Item 
Description Path Width Weight Battery Includes Brand Model No. 
Vacuums 2. 
Standard Filtration —Y 
12V max CXT, White— (1) White Extension Attachment, (1) Floor Nozzle, 
Delivers up to 21 min. ввп  22lb No (1) Crevice Nozzle, (1) White Crevice Nozzle Makita LCOGZW 53ВН09 
of continuous use Holder, (1) Рге- Filter, 1) Cloth Vacuum Filter 
18V LXT, White—Delivers up Battery, Charger, Ivory Extension Attachment, Floor 
to 13 min. of continuous use — 8 Win 2.7 1b Yes Nozzle, Crevice Nozzle, Pre-Filter, Cloth Filter Makita — XLCO2RBIW 14Ғ055 55WP10 
18V LXT, Black—Delivers u (1) Pre-Filter, (1) Cloth Vacuum Filter, (Т) 8 in Black 402D40 
to 13 min. of continuous id 8 іп  27lb Yes Floor Nozzle, (1) Black Crevice Nozzle Holder, (1) біп Makita — XLCO2R1B 420075 
Black Crevice Nozzle, (1) Black Extension Attachment 
18V LXT, White—Delivers up (1) White Extension Attachment, (1) Floor Nozzle, (1) 
1033 min. of continuous use — 8 Win 27lb No Crevice Nozzle, (1) Pre-Filter, (1) Cloth Vacuum Filter Makita XLCO22W — SWFP4 
(1) Pre-Filter, (1) Cloth Vacuum Filter, (1) 8 in Black 
18V LXT, Black “Delivers up вип 321b М Floor Nozzle, (1) Black Crevice Nozzle ‘Holder (1)6in Makita © XLCO2ZB 402040 
Black Crevice Nozzle, (1) Black Extension Attachment 
TRACER = Delverssup to. оп — 8lb ү Battery, Charger Sanitaire — SC7100A 55WP10 
Required Accessories 
Battery Charger for 53RH09 Makita DCTOWD 46АП64 
Battery for 53RHO9 Makita BL1021B 52КЕ43 
Battery for 408L94, 408L95, 52RX15, 5WFP4 and 402D40 Makita BL1850B  38XU33 
—Ballery Charger for 408194, 4081.35, 529ХТ5, SWEPS, 402D40 and 54X38 —  Мка ишп їн EUS Charger for 408L94, 408L95, 52RX15, SWFP4, 402D40 and 54XJ38 Makita DC18RC 4МММ4 
54XJ38 Ко» 


Bagged, Cordless 


Upright Vacuums 1727777 Sanitaire cream noses X 
= Dry pickup 54XJ38 has 2-speeds, runs for up to 60 min., and uses paper or cloth 


These vacuums have a disposable bag and bags. 54ҮР40 runs up to 47 min. and features a battery life display. 
operate without a power cord to trap dirt, dust, and 55ЕХ06 has the option to go cordless for up 10 72 min. or plug into an 
allergens in replaceable bags that are discarded outlet. Includes 4-layer micro filter bag. 488216 runs up to 50 min., and 
when full. These vacuums keep debris contained has automatic height adjustment. 55EX34 runs up to 49 min., has a 

for disposal to help prevent recirculation of dust ^ 2-Stage motor, and auto stop feature. 

and allergens, making them a common choice for 

use in healthcare and educational settings. 


J 


Cleaning Vacuum Sound Includes Mfr. Item 
Description Path Width AirFlow Weight Level Battery Includes Brand Model No. 
VERS 488216 55EX34 
Standard Filtration 
= = Cloth Dust Bag, Crevice Tool, Extension, 
LXT 35 сіт 2.916 № Filter, Floor Nozzle, Paper Dust Bags Makita XLCO1ZB 54Х/38 
QUICKBOOST 13 in 60сіт 12.410  70dB Yes Battery, Charger Sanitaire SC7500A 54ҮР40 
FreeFlex 14 in 53cfm 17.61Р  75dB Yes (2) Filters Proteam 107499 55ЕХ06 
НЕРА Filtration 
one 10in — 60cím 1116 7008 Yes (1)Spare Belt, (1)Bag Nobles 1236915 488716 
MPWR 13in 91cífm 1010  71dB No Belt, Filter Bag Hoover (СН95512  55EX34 
Required Accessories 
Battery and Charger Kit for 54XJ38 Makita BL1820BDC1 48WA63 
Battery for 54XJ38 Makita —BL1820B ЗЗАТА1 
Battery Charger for 408L94, 408L95, 52RX15, SWFP4, 402D40 and 54XJ38 Makita — DC18RC 4NNN4 
Battery Charger for 55EX34 Hoover (СН07150 55EX38 
Li-lon on Battery or ш олу OE жамы о for 55EX34 Hoover (СН27312 1785ТХ8 
z Rubbermaid Bissell 
Stick Sweepers perf 0000 
Floor sweepers pick up dust and debris from carpeting as well floor surfaces. 4HC27 includes soft bumpers to product furni- 
as hardwood, tile, or vinyl flooring. They have a slim cleaning ture on bare floors or low-pile carpets. M865 5M867 
head and a pivoting handle for cleaning under furniture and 
machinery. Their quiet operation makes them suitable for use Bissell Sweepers—36RE54-36RE56 include dual-debris 
in hotels and hospitality environments. canisters, plus corner brushes for hard-to-reach areas on bare 4HC27 
floors and low-pile carpets. 36RE53 is battery-operated with 
Rubbermaid Sweepers—Corner brushes help clean tight a 90-min. run time. Roller brush sweeps dirt into its dustpan. 
spots. 5M865 cleans bare floors and low-pile carpets. 5M867 
has a low profile for cleaning under furniture on a variety of JGRES3 
Cleaning Sweeper Sweeping Sweeping Body Mfr. Item 
Path Width Power Source Mechanism Mechanism Material Material Brand Model No. 
6 ^ in Manual Single Brush Crimped Nylon Plastic, Steel Rubbermaid FG421288BLA 5M865 36RE54 
тіп Manual Brushless Rubber Plastic, Steel Rubbermaid FG421588BLA 5M867 
Thin Manual Dual Brush Crimped Nylon, Natural Boar — Plastic, Steel Rubbermaid FG421388BLA 4HC27 
7 іп Manual Single Brush Nylon Plastic Bissell BG25 36ВЕ54 
9 іп Manual Dual Brush Nylon Plastic Bissell BG23 36ВЕ55 
9 іп Manual Dual Brush Rubber Plastic Bissell BG21 36RE56 
{iin Battery-Operated Single Brush Nylon Plastic Bissell BG9100NM 36RE53 
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Vacuum 
Collection Vacuum Sound Vacuum Mfr. Item 
Type AirFlow Weight Level Capacity Includes Brand Model No. 
Vacuums 
Standard Filtration 
(2) Filter Bags, 12 in Carpet Tool with Scallops, 13 in Crevice 
1 Tool, 13 in Curved 1.25 in Wand with Button Lock, 24 in to 40 р, 
Reusable 106 сіт 100 6848 1 %ga in Telescoping Wand, 4 ft Static-Dissipating 1.5 in Hose, 50 ft roteam 103024 — STZH8 
Ba Extension Cord, Cuff Adapter, Dust Brush, Upholstery Tool 
9 150 cfm 1010 6708 1'%gal (2) Filter Bags, 14 in Xover Multi-Surface Floor Tool, 17 in Crevice Proteam 107118 — 33KE27 
153cfm 1160 7008 1 %gal Tool, З in Dust Brush, 4 ft Static-Dissipating 1.5 in Hose, 42 in to 59 іп Proteam 107310 38EW21 
153cfm 121.) 7008 2%да Telescoping 1.5 in Wand, 5 in Upholstery Tool, 50 ft Extension Cord — Proteam 107303 38EW20 
(2) Extension Wands, Bristle Floor Brush, Crevice Tool, Bissell 
120cfm 9.510 6808 1 gal Paddle Tool, Round Dusting Brush, Scalloped Face Commercial BG1006  36RE51 
Г Rug Tool, Upholstery Tool with Slide On Brush 
Disposable (2) Filters, 14 in ProBlade Carpet, 17 in Crevice Tool, 
38EW21 P 150сіт 1110 66dB 2%да З іп Dusting Brush, 5 in Upholstery Tool, ProBlade Proteam 107604 55ЕХ08 
9 Hard Surface, Straight Telescoping Wand 
Te А е (2) Filter Bags, 14 in Xover Multi-Surface Floor Tool, 17 іп Crevice 
Сурогат Bissell 150 сіт 1116 6648 20а! Tool, 3 in Dust Brush, 4 ft Static-Dissipating 1.5 in Hose, 42 in to 59 in Proteam 107119  33KE26 
BigGreen Commercial” Telescoping 1.5 in Wand, 5 in Upholstery Tool, 50 ft Extension Cord 
HEPA Filtration _ 
92cfm 11.710 6808 1%да Я ЭБЕН Intercept Micro Filter Bag BEHI Hoover — CH34006 48WK14 
owing Attachments, Crevice Tool, Dusting Brush, Floor to Қ F 
106 cfm 10% 6848 1% gal Carpet Brush, Pet Hair Remover, Telescopic Tube, Turbo Brush Atrix BP50-G 21AD04 
(тч) (4) Stage HEPA Filtration, 14 in Carpet Floor fool 14 in 
Р ard Floor Tool, rush Proof 4:1 Stretch Hose an 
Bagged Corded Disposable |110 1310 6808 1% gal Robust, Crevice And Upholstery Tool, Deuter Branded Hiking Nobles 9013477 45NY78 
J Bag Harness, Dust Brush, Robust Chrome Telescoping Wand 
B k k 14 in All Purpose Floor Tool, 14 in Floor Tool, 17 in Crevice 
аскрас 120cfm 921b 6648 1¥%gal Tool, 2% іп Dusting Brush, 5 in Upholstery Tool and Adapter, ^ Hoover C2401 ЕМЕ? 
Vacuums 57 in 2-pc. Two Pend Aluminum Wand with Button Lock 
5) Dust Bags, Crevice Cone, Curved Plastic Tube, Dust Bag, Dust " 
j 139 сіт 10.810 6208 2% gal ( ІНІҢ Floor Nozzle, HEPA Filter, Sack Filter, Telescoping Wand Nilfisk 9060709010 4NFP4 
a Dry pickup Vacuum Bags, Tool Kit and Filter 
қ Standard Intercept Micro Filter Vacuum Bags, 6 qt., Open Collar for 33KE27, Pkg. of 10 Proteam 100431 — 2RKX4 
Vacuums trap dirt, dust, and Standard Intercept Micro Filter Vacuum Bags, 10 qt., Open Collar for 33KE26, Pig. of 10 Ргоїват 100331 — 2RKX8 
allergens. Debris is contained for Standard Intercept Micro Filter Vacuum Bags, 6 qt., Triangular Open Collar for 38EW21, Pkg. of 10 Proteam 107314 — 35XE92 
Қ ; 1 Standard Intercept Micro Filter Vacuum Bags. 10 qt., Triangular Open Collar for 38EW20, Pkg. of 10 Proteam 107313 38ЕМ/27 
ee to help prevent recirculation HEPA Vacuum Bags for 21AD04, Pkg. of 1 Atrix VACBP6-10P 21А005 
i tandard Bags, 10-qt., for 45NY78, Pkg. of 12 Nobles 9009380 21М141 
of dust and allergens, making them Standard Disposable Bags for 4NFP4, Pkg. of 5 Nilfisk 1471097500 4RYH9 
a common choice for vacuuming in ~-Piece Tool Kit for 4NFP4 Nilfisk M70037 — ARXZ1 
healthcare and educational settings. HEPA Replacement Upstream Filter for 4NFP4 Nilfisk — 1471104500 4RYF7 


Bagless, Cordless Backpack Vacuums 4 
= Dry pickup 

18V, M18 FUEL series vacuums rest on your back and operate without the limitations of a power cord to collect dirt and 
debris in their dirt cup or chamber for disposal. The chamber also allows small items to be recovered from the collected 


debris. Vacuums eliminate the need for replacement bags and rely on filters to trap dust and allergens and keep debris from 
entering the motor. Brushless motor has the suction power to clean up drywall dust, concrete dust, and wood/metal shavings. 


Vacuum Sound Vacuum Includes Mfr. Item 
Air Flow Weight Level Capacity Battery Includes Model No. 
Vacuums 
HEPA Filtration " " 
6 ft Hose, Charger, Crevice Tool, Dust Extractor 0885-21HD, 
55 іт 1520 768 151 | Yes Adapter, Biens Wand, Floor fool, HEPA Filter 48-11-1880 ЗЗВАРЗ 
6 ft Flexible Hose, Crevice Tool, Dust Extractor Adapter, 
“е? 55 cfm 15.2 Ib 76 dB 1 gal No Floor Tool, HEPA Filter, Telescoping Extension Wand 0885-20 484X11 
(2)Battery Pack, 3-in-1 Backpack Vacuum, Charger, 0885-21HD. 
и €- 57 cfm 15.3 Ib 74 dB 1 gal Yes Crevice Tool, Dust Extraction Adapter, Flexible Hose, 48-11-1890 643F80 
Floor Tool, HEPA Filter, Telescoping Extension Wand 
484X11 M18 REDLITHIUM HIGH DEMAND 
Batteries 48-11-1890 45KM67 
Replacement Part/Required Accessory 
M18 Battery Charger - 6-Port 48-59-1806 40K996 


@Oroleam "m kita! N мов к< 


| Bagged, Cordless Backpack Vacuums 


Proleam 
ў Vacuums rest on your back and operate without the limitations of a power 
= “ж 327EF7 


| ssExa1 "Dry pickup, except 49435 is wet/dry pickup 
| cord to trap dirt, dust, апа allergens. They keep debris contained for 
\ a common choice for vacuuming in healthcare and educational settings. 


| disposal to help prevent recirculation of dust апа allergens, making them 


Vacuum Vacuum Sound Vacuum Includes Mfr. Item 
Collection Type Air Flow Weight Level Capacity Battery Includes Brand Model No. 
Vacuums 
Standard Filtration _ _ 

58 сіт 15.510 6408 1%gal Yes (2) Intercept ЦИЕ Filter Bag, Battery, Battery Charger, Crevice rook Proteam 107647 55NN81 
Reusable Bag Hose, ProBlade Carpet Floor Tool, ProBlade Hard Surface Floor Tool, Soft 
58 cfm —1751b 64dB 1%gal Yes Dusting Brush, Straight Telescoping Wand, Upholstery Tool Proteam 107645 55NN80 
HEPA Filtration 
Disposable Bag/ {in x 39 in Flexible Anti-Static Hose, 11 in Universal Floor Nozzle, Aluminum Telescoping А 
Reusable Bag 70 cím 9910 6908 egal No Extension Wand, Bent Pipe, Crevice Nozzle, filter Dust Bag, Harness, REPA Filter, Sleeve Makita ET 494435 
uminum Telescoping Extension Wand, Bent Pipe, Crevice Nozzle, Filter Dust Bag, т + 
Reusable Bag 700п 8910 6908 Иса No Flexible Anti-Static Hose, Harness, LED ш Light, Sleeve, Universal ш Nozzle Makita р STEFI 
uminum Telescoping Extension Wand, Bent Pipe, Crevice Nozzle, ; * 
70 cfm 931b 6948 да! Yes Filter Dust Bag, Foor Nozzle, Harness, HEPA Filter Sleeve Makita BL1850B-2 286RM2 
А (2) Lightweight Aluminum Wands, (4) Stage HEPA Filtration, 14 in Carpet Floor Tool, 14 in Hard 
Disposable Bag 70 cfm 190 6308 1/01 Yes Floor Tool, 15 ft Crush Proof 4:1 Stretch Hose, Crevice Upholstery Tool, Dust Brush, Hiking Harness Nobles 3017568 488213 
81 сіт 990 71dB 1%gal No (2) HEPA Filters, (2) Hexaguard Filters, Bag, Dusting Brush, Hose, Wand PU CH93619 55ЕХ31 
Required Accessories 
Vacuum Battery Charger for 494J35 Makita DCi8RD 38Х/23 
Vacuum Battery for 494J35 Makita BL1850B-2 38Х034 
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CLEANING & JANITORIAL 
Canister Vacuums 


Sanitaire ATRIX® ONilfisk 
Bagged, Corded Canister Vacuums 


= Dry pickup 

Vacuums trap dirt, dust, and aller- 
gens in replaceable bags that are 
discarded when full. They keep 
debris contained for disposal to help 
prevent recirculation of dust and 
allergens, making them a common 
choice for vacuuming in healthcare 
and educational settings. These 
vacuums have a lightweight wand 
for cleaning and a canister that 
houses the electric-powered motor 
and holds the collected debris. HEPA 


For vacuum bags, accessories and replacement parts, go to page 1574 and Grainger.com® 


Bissell 


BigGreen Commercial" 


particles such as pollen, pet dander, 
dust mites, and tobacco smoke. 
ULPA filters trap more and smaller 
particulate matter than HEPA filters. 


48ME63 is compact for increased 
portability and maneuverability. 
30RR52 cleans hard surfaces, 
carpet, furniture, and above-floor 
areas. 566G94 is HEPA safe for 
immediate containment in hazard- 
ous particulate applications. 9RY02 
has a large capacity for mold, lead, 
or asbestos remediation. 36RE57 


30RR52 


36RE57 


filter vacuums force air through 
a fine mesh that traps harmful 


comes with on-board cleaning tools 
for carpets, upholstery, and more. 


Vacuum Sound Vacuum Power Cord Mfr. Item 
Capacity — Weight Level Air Flow Length Includes Brand Model No. 
Standard Filtration 
% gal 10 Ib 71088 135сіт 20 ft (2) Metal Wands, Blower Port, Floor Brush, Crevice Tool, Dust Brush Sanitaire SC3683D 48МЕ63 
1 gal 144 Ib 68 dB 68 cfm 32 ft Combo Carpet/Bare Floor Tool, Dusting Brush, Crevice Tool, 2-pieces Metal Wand Sanitaire 5637004 ЗОВВ52 
HEPA Filtration 
Crevice Tool, Crevice Tool Brush, Utility Nozzle, Utility Nozzle Brush, А 
1 gal 1008 7348 99 cím 250 Wand, Clear Hose, Hose Plugs, (2) Adjustable Shoulder Straps Atrix VACOHCS 566694 
Dust Bag, Hose with Bent End Wand, Telescopic Aluminum Wand, Commination Ир 
4 gal 16.5 Ib 53 dB 74 cim 35ft Floor Nozzle, Combination Round Brush/Upholstery Nozzle, Crevice Nozzle Nilfisk 3055314040 9RY02 
ULPA Filtration 
2 —? gal 24h бов вт SO ft — Crevice Tool, Upholstery Tool, Dusting Brush, Combination Floor Tool, ULPA Filter, HEPA Filter Bissell Commercial BGCOMPSH 3eéREST, 24 Ib 60 dB 106 cfm 50 ft Crevice Tool, Upholstery Tool, Dusting Brush, Combination Floor Tool, ULPA Filter, HEPA Filter Bissell Commercial BGCOMP9H 36RE57 
Bissell’ 


BigGreen Commercial” 


Bagless, Corded 
Canister Vacuums 


$ Sj 36RE58 
= Dry pickup N 
Collect dirt, dust, and debris in their dirt cup or chamber for disposal. These bagless vacuums 
eliminate the need for replacement bags and rely on filters to trap dust and allergens and keep 
debris from entering the motor. They have a lightweight wand for cleaning and a canister that 
houses the electric-powered motor and holds the collected debris. 
36RE58 is a handheld canister with maneuverable wheels that is both portable and powerful. 


А 55ЕХ49 | 55EX51 
55EX49 and 55EX50 quietly clean carpets and hard floors and prevent dust using three-stage 


standard filtration system. 55EX51 has a larger capacity, speed control, and a full bag indicator light. 


Vacuum Sound Vacuum Power Cord Mfr. Item 
Capacity Weight Level  AirFlow Length Includes Brand Model No. 
Standard Filtration - 
% gal 1ilb  84dB 106сіт 18 ft 2-in-1 Floor Tool, (2) Extension Wands m" BGC2000  36RE58 
2% gal 91р 68dB бісіт 26 ft Main Polyester Filter, Hose Nozzle, Crevice Tool, Round Brush, Brush Floor Tool, Vacuum Hose, 2-Piece Wand Tennant 1244294 55ЕХ49 
Exhaust Air Foam Filter, 2-Piece Wand, Hose Nozzle, Crevice Tool, 
12gal 13.910 6308 92сіт 40 ft Round Brush, Upholstery Tool, Adjustable Floor Tool Tennant 1252617 55ЕХ50 
HEPA Filtration 
Exhaust Air Cartridge Filter, Telescopic Wand, Hose Nozzle, Crevice Tool, 
16gal 14.310 6308 92cfm 40 ft Round Brush, Upholstery Tool, Adjustable Floor Tool Tennant 1244322 55ЕХ51 
Takis 71 53YK02 ў | 
Bagless, Cordless Canister Vacuum 
= Dry pickup 4 
Collects dirt, dust, and debris in its dirt cup or chamber for disposal. This bagless vacuum eliminates С 
the need for replacement bags and relies on filters to trap dust and allergens and keep debris from e < 
entering the motor. Lightweight wand for cleaning. Canister houses the battery-powered motor and 52YW51 7 
holds the collected debris. Delivers up to 64 min. of continuous operation. i 
Vacuum Vacuum Sound Vacuum Includes Mfr. Item 
Description Filtration Type Air Flow Weight Level Capacity Battery Includes Model No. 
Vacuum 
Crevice Nozzle, Floor Nozzle, 
18V LXT HEPA 46 сіт 8.410 64dBA ‘egal No Shoulder Strap, Suction Hose, DCL501Z 53YK02 á 
Telescoping Extension Attachment » 
Required Accessory 
18V LXT Battery and Charger Kit (2) Batteries and Dual Charger BL1850B2DC2 52ҮМ/51 = 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1571 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


For more vacuum bags, accessories and replacement parts, go to page 1574 and Grainger.com® 


Computer/Electronics/Data Vacuums 
= Dry pickup 

Remove dust and dirt buildup from computers, data equipment, and office machines to prevent damage or overheating. 
They provide an alternative to canned-air dusters for cleaning out keyboards and clearing dust from equipment-cooling 
fans. Include micro-cleaning attachments for adapting to different cleaning angles and getting into tight spaces. 
DataVac Pro Series are all-steel, high-tech vacuums/blowers. Express is an ESD-safe vacuum for servicing and 
cleaning static-sensitive equipment. Omega Supreme is also ESD-safe and can be used for collecting hazardous debris 
such as lead dust, silica dust, and mold. Accessories store in lid. 


CLEANING & JANITORIAL 
Critical-Area Vacuums 


ES ATRIXE 


Vacuum Tank Vacuum Power Cord Mfr. Item 
Description Collection Type Tank Size Material Peak HP AirFlow Length Brand Model No. 

Vacuums 
Standard Filtration 

DataVac Pro Series Disposable Bag — 0.33 qt Steel % 65 сїт 12% Metrovac MDV-1BA 9TF54 
DataVac/2 Pro Series Disposable Bag — 0.75 qt ^ Steel 1% 85 cfm 12 ft Metrovac MDV-21AV 540616 
DataVac/2 Pro Series Disposable Bag — 0.75 qt — Steel 1% 100 cfm 6 ft Metrovac MDV-3TA 5NJJ6 
DataVac Pro Series Toner Vac Disposable Bag — 0.75 qt — Steel 1% 85 сїт 12 ft Metrovac MDV-2TCA 162966 
HEPA Filtration 

Express Bagless 0.25 gal Plastic 79 cfm 12 ft Atrix VACEXP-04 — 1VHH2 
Omega Supreme Bagless 1 gal Plastic — 1954 99 cfm 12 ft Аїгіх VACOMEGASLFH 1VHH4 
Filters, Bags and Accessories 

5 Replacement Bags and 2 Toner Filters for 9ТЕ54, 54DG16, 5NJJ6 and 162966 Metrovac TBF-7 2TUYS 
Standard Cartridge Filter for 1VHH4 Atrix 31700-1P 1VHH5 
HEPA Cartridge Filters for 1VHH2, Pkg. of 2 Atrix 730333 1VHH3 
HEPA Cartridge Filter for 1VHH4 Atrix OF612HE 1VHH6 
ULPA Cartridge Filter for 1VHH4 Atrix OF712UL 2FTK6 


ESD-Safe Vacuums EA ONIilfisk ATRIX 


a Dry pickup 

Vacuums dissipate static electricity to avoid damaging sensitive electronic equipment during cleaning. Also known as 
antistatic vacuums, they create a path for grounding static electricity to prevent discharges that could cause interrup- 
tions or failures of computers, printers, data equipment, robotic devices, and other electronics. 

Use 45RK33 as a vacuum/blower to remove dust, lint, hair, debris, and paper shreds from electronics. 4RXY7 can 

be used in both portable and stationary applications with a 4-stage filtration system. 2TUX8 is a complete antistatic 
vacuum, blower, and dusting system for electronics. 2FTK2 filter canister is resealable and disposable. Captures large 
volumes of debris and particulate. 


4RXY7 


à Vacuum Tank Vacuum Power Cord Mir. Item 
Description Collection Type TankSize Material PeakHP Аіг Flow Length Brand Model No. 
Vacuums 
Standard Filtration 
DataVac Pro Disposable Bag — 0.33 qt Steel 3 65 cfm 12 ft Metrovac — MDV-TESD 45ҢК33 
2FTK2 HEPA Filtration 
GM80 Disposable Bag 3.25 gal Aluminum 1» 80 cfm 30 ft Nilfisk 01790132 4RXY7 
DataVac ESD Disposable Bag — 0.75 qt Steel 1% 100 cfm 12 ft Metrovac DV-3ESD1 2TUX8 
High-Capacity Bagless 7 gal Plastic 99 cfm 12 ft Atrix HCVAC7H-ESD 2ҒТК2 
Filters, Bags and Accessories 
5 Replacement Bags and 2 Toner Filters for 45RK33 and 2TUX8 Metrovac TBF-7 2TUYS 
HEPA Sleeve Filter for ARXY7 Nilfisk 11730410 4RYG6 
HEPA Cartridge Filter for 4RXY7 Nilfisk 01727631 4RYF4 
HEPA Cartridge Filter for 2FTK2 Atrix 421-000-007 2FTK3 
ОРА Filter Dry Vac Tool Kit for 4RXY7 Nilfisk M70041 4RYA2 
10-Ft. ESD Stretch Hose for 2FTK2 Atrix 31671 2FTK4 
Hose Connector/Extender for 2FTK2 Atrix SCHENG600 2ҒТК5 
Cleanroom Vacuums ONilfisk 
= Dry pickup 4NFP39 has an extra-large filter, plus 


a thermal protection device to keep 
motor from overheating. Hose provides 
ESD protection. 4RXY8 and 4RXY9 are 
compact and wheels make them easy to 


Disposable bag vacuums provide multiple stages of filtration for collecting 
fine dust and powders in cleanrooms, labs, and other controlled environments. 
They remove contaminants and other airborne particles to meet specific 
cleanroom standards. Capture the largest particles during the first stage of 


filtration and capture finer particles during the following stages. Their final 
filtration stage traps ultra-fine particles and prevents them from recirculating. 


maneuver. 4RXY8 can safely collect and 
contain potent compounds for disposal. 


For Hose Mfr. Item 
Power Description Diameter Model No. 
Vacuum Cord Mfr. Item Filters and Kits Л 
Description Tank Size Tank Material Peak HP Air Flow Length Model No. HEPA Sleeve Filter for ANFP9 — 11730410 4RYG6 
Vacuums ULPA Cartridge Filter for 4NFP9, 4RXY8, 4RXY9 = 01737631 4RYF9 
ULPA Filtration Vac Kit for 4NFP9—Includes (2) Stainless Steel Wands, (5) 
mE 3.25 gal Aluminum 1%  80cfm  30ft 01790150 4МЕР9 Paper Bags, ШЕ ft Conductive ose, Crevice Nozzle, Detachable 1їИиїп M70038 4RXZ8 
А rolley, Dust Brush, Floor Nozzle, Tool Caddie, Utility Nozzle 
Safe-Pak 1.72 gal Stainless Steel 1% 72сіт 300 01798180 4RXY8 Vac Kit for 4RXY8 and 4RXY9—Includes (2) Wanda Cap Plug, Crevice i'Ain 01760480 4RYA3 
IVT 1000CR 3.25 gal Stainless Steel 1% ^ 76cfm  30ft 01798070 4RXY9 Nozzle, Dust Brush, Floor Nozzle, Hose Cuff, Stainless Steel Curved Tube ҮП 


Explosion-Proof Vacuums ONIilfisk 


These bagless vacuums are made of nonsparking materials to help prevent the ignition of combustible dust. They allow 
cleaning in areas where dry goods and other potential ignition sources are stored or processed. They're commonly used 
around products such as flour, starch, animal feed, light metals, coal, plastics, and textiles. All-in-one design safely 
collects and renders inert Group E metal dusts including aluminum, magnesium, and other commercial alloys. 


542Н12 
Vacuum Power Cord Mfr. Item 
Pickup Type Tank Size Tank Material Peak HP Vacuum Air Flow Length Model No. 
HEPA Filtration 
Dry 9.8 gal Stainless Steel 15 103 cfm 30 ft 55100268 54ZH12 
Wet 9.8 gal Stainless Steel 1% 103 сіт 30 ft 55100270 54ZH11 
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CLEANING & JANITORIAL 
1-800-GRAINGER (472-4643) Drum-Top Vacuum Heads & Handheld Vacuums 


For vacuum bags, accessories and replacement parts, go to page 1574 and Grainger.com® 


РТ 
4% 2 


Electric Drum-Top Corded Vacuum Heads | ША өтопасо” -pustless dif 4% 
Drum-top vacuum heads have an electric motor удей, зш Nacian "— T — item 
for connecting to an electric power source. Pickup Type Hose Dia. Air Flow Peak HP Pressure Brand Model No. 


They generate strong suction to draw wet or Standard Filtration 
кыбы Wet/Dry 1%in 88сіт 3 hp 84 in Dayton 61HV93 61Н/03 
dry materials into an attached 55-gallon drum WeUDry — 2in 243сіп 2Иһр  100in Tornado 98698 35Рб51 
(SERH2 sold separately on page 1135). Wet  1%in 1144сіт 6 %hp  120in DustlessTechnologes Н0901 486Р71 61HV93 
А @Tornado® 
Pneumatic Drum-Top Vacuum Heads GUARDAIR. 
Vacuum heads operate on a compressed-air supply, so they have no electric motor to burn out and no moving Note: All air vacuums 


come with а 316" jet 
installed. 742" and М" 


parts to wear out. They're commonly used in wet environments where an electric-powered vacuum could be 


hazardous. They generate strong suction to draw wet or dry materials into an attached 55-gallon drum. Designed jets are also supplied 3PXN9 
for flood control, sludge pickup, and cleaning of sumps and coolant tanks. 2 
Vacuum For Drum Vacuum Vacuum Static Mfr. Item 
Pickup Туре Capacity Hose Dia. Air Flow Аіг Іпіеї — Pressure Includes Brand Model No. 
Vacuum Heads 
Standard Filtration — ] " 
55gal  2in 238 іт %inFNPT — 200in a rh I M i Tornado 98695 — 32EY93 
Wet/Dry 55gal әт 160сіт %4inFNPT 239іп (^) Venturi Powerheads; Deflector Dual Head Line Connector, Tornado 98696 32ЕҮ94 
55 ga ї%юїї  89cfm Фіп FNP 185 in 55 gal Vacuum Generating Head Guardair N551B — 3PXN9 
30 gal 2in 89cfm Фіп FNP 185 in = 30 gal Vacuum Generating Head Guardair N301B ЗРХМ5 
Wet 55gal  2in 160сіт 9AinFNPT — 242in (2) uid Shut Offs, (2) Venturi Powerheads, Deflector, Dual Head Tornado 98694 35Р049 
HEPA Filtration © c 
i mE А (1) 2 in x 20 ft Standard Duty Vinyl Vacuum Hose, (1) 24 in Metal Crevice Tool, А 
3001 2п — 89cm IN FNPT 185 (1) 4 ft Aluminum Wand with 12 in Wide Floor Tool, (3) Retaining Springs Guardar — N3O1BK ЗРХМ6 
i mE i (1) 2 in x 20 ft Standard Duty Vinyl Vacuum Hose, (1) 24 in Metal Crevice Tool, (1) 4 ft A 
Wet/Dry 55 ga 2in 163 сіт % in FNP 163 in Aluminum Wand with 12 in Wide Floor Tool, (3) Retaining Springs, Standard Cartridge Filter Guardair М№5528К ЗРХМ7 
i iE А (1) 2 in x 20 ft Standard Duty Vinyl Vacuum Hose, (1) 24 in Metal Crevice Tool, А 
55 gal zi 89 сіт in FNP 185 in (1) 4 ft Aluminum Wand with 12 in Wide Floor Tool, (3) Retaining Springs Guardar М551ВК — 3PXNB 
Vacuum Head Drum 
Vacuum Drum, Steel for 55-Gal. Vacuum Heads Tornado 95944 35Р055 


Bagged, Corded 
Handheld Vacuums CFGS 2279 ©. 


= Dry pickup Vacuums trap dirt, dust, and allergens in lene bags that 
are discarded when full. They keep debris contained for disposal 
to help prevent recirculation of dust and allergens. 


Vacuum Sound Vacuum Power Cord Mfr. Item 
Description Air Flow Weight — Level Capacity Length Includes Brand Model No. 
Vacuums 
Standard fap ation Tool Caddy, Tool Ad Tube, C Tool, Fabric Tool, D Brush 
ommercial ool Caddy, Tool Adaptor Tube, Crevice Tool, Fabric Tool, Dusting Brush, т 
Vacuum 64 cfm 5 Ib 86dB Ха! 30 ft Multipurpose Floor and Wall Tool, Blower Adaptor, Adjustable Extension Wand Oreck BB900-DGR 4141 
Vac N Go 70 cfm 2.7 Ib 80dB ба| 12 ft Pik-All Nozzle, (2) Disposable Bags, Dust Brush, Crevice Tool Metrovac VM4B500 — 5NJJ7 
Extension Wand, Flexible Hose, Pik-All Nozzle, Dust Brush, Crevice Tool, 
Vac М Blo 500 70сіт 3 Ib 80 dB "д gal 12 ft Inflator Adaptor, Shoulder Strap, (6) Disposable Paper Bag Metrovac VM12500 2TUX7 
PortaPOWER Triple Stretch Hose, (2) Chrome Steel Extension Wands, Shoulder Strap, Cord Storage 
Vacuum 79 cfm 8.5 Ib 6648 Уба! 33 % tt Strap, Rug And Floor Tool, Wall Floor Brush, Furniture Tool, Dusting Brush, Crevice Tool Hoover CH30000 — GENES 
Vac N Blo 100cfm 91 8048 Яда ift 3 ft Flexible Hose, (2) 20 in Extension Wands, Pik-All Nozzle, Air Pin Pointer, Metrovac — VNB-/2B — 2TUX6 
Vac N Blo 130 cfm 9 Ib 80dB ‘gal 1ft Crevice Tool, Inflator/Adaptor, Powerizer Air Maximizer, Shoulder Strap Metrovac — VNB-73B 2ТИХ5 
Accessory 
Vacuum Carrying Bag for 6ENE3 Adjustable Shoulder Strap, Padded Adjustable Waist Strap Hoover CH01005 — GENEA4 


К * Required Accessories 
contained for disposal to help prevent Batteries, Pkg. of 2 ВАТ612-2РК 19TR97 


recirculation of dust and allergens. Battery Charger BC660 —30RW48 


Bagless, Cordless m 
Handheld Vacuums © BoscH. "=~ M] metabo 
Vacuums operate without power cord restrictions to collect dust and debris from small cleaning jobs — 
in their dirt cup for disposal. The dirt cup can be cleared out when full to prevent reduced suction or 
an overheated motor and also allows small items to be recovered from the collected debris. These ti a 
bagless vacuums eliminate the need for replacement bags and rely on filters to trap dust and allergens «--- SEMIS 

and keep debris from entering the motor. 462R85 


Bagged, Cordless Handheld Vacuum © BOSCH 
Vacuum operates without the limitations Vacuum Vacuum 
of a power cord to trap dirt, dust, and u Filtration Pickup Vacuum | Sound Vacuum Includes Mfr. item 
allergens in replaceable bags that are узарар Туре Type  AirFlow Weight Level Capacity Battery Model 
discarded when ІШІ. The bags keep debris _ Handheld Vacuum — HEPA — WetDry 51 сіт 10/0  NotRated 272gal Мо СбА518/-3М 462886 
462R86 


Vacuum Vacuum Sound Vacuum Includes Mfr. Item 
Pickup Type Air Flow Weight Level Capacity Battery Includes Brand Model No. 
Vacuums 
Standard Filtration 
Dry 21 cfm 3 Ib Not Rated % gal No (2) Extension Tubes, Crevice Nozzle, Floor Nozzle Bosch GAS18V-02N 462R85 
Dry 33 cfm 2.25 1b оі Rated % gal No (1) Crevice Tool, (1) Extension Wand, (1) Filter Cartridge, (1) Utility Nozzle Milwaukee 0850-20 32NNO1 
HEPA Filtration 
Wet/Dry 39 cfm 3.8 Ib 84dBA % gal Yes Washable Filter, Heavy Duty Rubber Hose, (1) HEPA Filter DeWalt DCV517B/DCB203 58/80 
Wet/Dry 39 cfm 410 84dBA % gal No — DeWalt DCV517B 49EM75 
Wet/Dry 39 cfm 46 84dBA % gal Yes " (1) 008715 Charger, (1) DCB204 Battery DeWalt Es 49EM76 
arrying Strap, Grouting Nozzle, HEPA Filter, Hose, AS 18 L P 
Dry 74 cfm 16 Ib T2dBA 2 gal No Nylon Web Filter Bag, Suction Nozzle Metabo HEPA bare 483092 
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CLEANING & JANITORIAL 
Vacuum Bags 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find our complete selection of vacuum bags on Grainger.com 


Vacuum Bags — ®)~°==s ATRIX 272 


Collect vacuumed dust and debris for disposal and help filter out allergens 
and dust particles to prevent them from recirculating in the air. New or empty 
bags help prevent clogs, suction loss, and motor burnout. Disposable bags 
are discarded when full and replaced with a new bag to minimize contact 
with collected dirt. Reusable bags are shaken out when full and used again to 
reduce waste. 


Q Tornado? @Proleam 


"Cleaning for Healt Since 1987 


= 


tos vepores 0 «t 276% 
a 


Item Pkg. 
_ Fits Vacuum Brand Fits Vacuum Models Brand No. Qty. 
Backpack Vacuum Bags 
Standard Filtration Вр TCB 15 
Hoover 
3ZJH6 T: 1 р 
nove, Bisol, Cane, ааст BEPRONDA 
Euroclean, Hoover, IPC Eagle, ComfortPak 10, Enviromaster Probe 
Karcher, Mastercraft, Minuteman, 1 
i m 10, GD 10, Ground Command 10, 3ZJH7 10 
Mosquito, Nilfisk, Oreck, MegaVac, PB1001, Raven 10, SC530 
38EW27 Perfect Vac, ProTeam, Sandia, 56535 Super CoachVac, SuperVac ` 
Sanitaire, Triple S, Windsor S, SUD ; Sup 
ствата Karcher, Koblenz Pour- B1400. CMBP-6, PFSOUB. о о 
leanMax, Karcher, Koblenz, Powr- Д 
Fits Vacuum Item Pkg. n Hai | d Y: ТЕЗІ 20TM82 10 
Brand Fits Vacuum Models Brand No. Qty. Flite, Sanitaire, Tennant, Tornado A pine Vac sorte. VBE SIR 
Standard Fran SO cT 
Bissell, Dustbane, Hawk Enviromaster Probe 6, Fast Track 
Dayton GTHVBT, GTHV82. 61Н//83, GTHV88, 61Н\/90 НТ 7 Enterprises, IPC Eagle, BackVac, Harrier |, HipVac, Outlaw, 
Dayton 61HV81, 61HV82, 61HV83, 61HV88, 61HV90 61HW13 2 Mastercraft, Mosquito, Nobles, ProVac, QuarterVac, QuietPro 32J3 10 
Dayton 81 DE eee coe 61HW14 2 NSS, Oreck, ProTeam, Sandia BP, Raven 6, Super QuarterVac, 
180942: Dayton 480Н45 4 SuperVac 6, Та Мас, TrailBlazer, 
Dayton J TrailBlazer Lite, XLPROG 
Dayton 2NYES, 2NYE4 d 1 ProTeam SuperCoach Pro 6 20TM84 10 
Dayton 4ҮЕ65, 4ҮЕ66 3UPG4 5 ProTeam SuperCoach Pro 10 20TM83 10 
Dayton 2NYE2, 2RPD8 3UP67 5 ProClean, ProVac CN, QuietPro 
Nobles 55EX73 Tennant 55ЕХ79 10 ProTeam CN, RunningVac, Sequoia 6JEN9 10 
HEPA Filtration Em В ProTeam, Rubbermaid 9ҮВРО6, LineVacer 482077 10 
Nilfisk Eliminator — Tough Guy 480076 3 ProTeam ProVac FS 6, Super Coach Pro6  Proteam 35ХЕ92 10 
Tornado 94200, 97080, 98670 Tornado 240М05 12 Aspen 10, Авреп 6, Aspen 6B, 
Item Pkg. Nobles, Tennant V-BP-10, V-BP-6, V-BP-6B al Nobles 21ML41 12 
Шок fils Vacuum Brand Fits Vacuum Models Brand No. Qty. 103024, 105733, 106542, 107103, 
jpright Vacuum Bags 107108, 107113, 107118, 107145 
Standard Filtration ProTeam 107146, 107155, 107605, PRKNA: 0 
Bissell, Oreck 8000, 9000, BGU8000, XL2000 3212 25 107606, 107607, 107609 
Bissell, Hoover, Powr-Flite, DayClean, PF62E. CK LW 13/1, 106171 10 100277, 100280, 105869, 105892, 
Royal, Rubbermaid, Tornado ProBag, Type B, UL12 107104, 107109, 107114, 107119, 
Eureka, Sanitaire &G 3ZJK3 10 ProTeam 107137, 107138, 107141, Proteam 2RKX8 10 
Sanitaire SC600, SC800 32J[5 1 107161, 107345, 107471, 
Bissell, Oreck 8000, 9000, BGU8000, XL2000 32Л9 25 107602, 107603, 107604__ 
Bissell, Electrolux, PerfectV. 090101 P oa ie PRO 10/338: 107389, 107340. 107341; 
issell, Electrolux, PerfectVac, , ProCare 15, ProForce 107338, 107339, 107340, ; 
ProTeam, Pullman Holt, Sanitaire 1200ХР, ProLux, SC6600, SP6610, GJENS 10 ProTeam 107342, 107465, 107468, 38EW27 10 
Type U, UV-10, UV-3, UV-5 107536, 107537, 107538 
Bissell, Hoover, Powr-Flite, DayClean, PF62E. CK LW 13/1, 106172 10 HEPA Filtration _ 
Royal, Rubbermaid, Tornado ProBag, Type B, UL13 5 BP50-G, VACBP36V-GR Atri 21AD05 10 
115 12H, Tap, 128, 150, Atrix and VACBP36V trix 
А 15Р, 155, 180, 212, 215, 218, nister Vacuum Bags 
Advance, Clarke, Triple 5 CarpétMaster 112, GU, Prosense 6GAN7 10 Canister vacuum В g: 

. 12D/15D, Spectrum 12D Dayton 20X606, 20X607, 20X608, 20X609 Dayton 20X612 10 
Sanitaire 50600, SC800 3214 1 Eureka Mighty Mite 3670 - 3690, Type MM 3ZJKi 10 
Sanitaire SC600, 56800 3ZJL6 1 Euroclean, Nilfisk UZ932, UZ934 3ZJK5 10 
Carpet Pro, CleanMax CK 14/1. CK 14/2, CPU-1/T, CPU-2/T, Clarke, Euroclean, Nilfisk р 02964 HipVac _ 3ZJK2 10 
ЕКШЕ Tennant Torrado CPUST, CPU85/T, FB890, FB895, 110828 10 CleanMax, Euroclean, Nilfisk, 380ASB, CMDC-12, DP9000, GD930, Tough 87078 10 

: : FBPWD, FBTM, Pro, V-SMU-14 Pacific Floorcare, Pullman Holt GD950, TopVac, UZ930, 2970, Z990 (шу 

5800-5893, Force models 1000, 280, 850, 870, 900, 482D79 12 
Eureka, Powr-Flite, Sanitaire 5С5713В, LiteSpeed models 3ZJK9 5 Oreck BB180, Housekeeper, MV160 
- 5700-5739, PF82HF, 508150 Nilfisk GA70, GM80, GM90, GS80, GS90 49AJ55 5 
Eureka, Sanitaire Dui 5782. 20785 " 321 3 Tornado : т TASKFORCE External Filter Air Vac Tornado 1М147 1 
Рта uralux , ProSense X2, ritical Area m Bags 
Sanitaire, Triple 5 500150, 59180, 5018087 Топ 3217 5  Gritical rea Vacuum Bag 
Advance, Kent, Nilfisk Advac, CarpaTwin 14/18, бу gro 10 C80106-01, С80704-01, C80704- 
DuraVac 152B кезше ЖШ.) А 03, (80704-05, 82907-00, 10Е085 10 
Hoover, Pacific Floorcare _ MyVac, Type А 3247 3 Minuteman (82985-06, C87506-02, 
Hoover, Pacific Floorcare, Royal CR50005, Scholar, Type Y 3248 3 Minuteman Models C82906-01 
Minuteman SOT AIEO al TUS 3ZJK6 10 Caor T5: 01;:C807 T5 01 C9025 0A; 
, Lite Irac, V- Е , 80355-05, C81015-01, С81415- 
Nobles, Tennant ЛАШЫ 3ZJH9 10 8155-0, (01455-04, 1455-05, 
, , Ultra Glide 82015-01, C82915-06, ы 
Nobles, Tennant V-DMU-15, V-DMU-38 SM Minuteman C83015-01, C83905-01, C83905-03, 105086 12 
Oreck XL Ргої4 32/1 10 83905-05, C83905-16, C83905-55, 
Royal реў _ 106174 10 087155-01, C87255-01, C87515- Tough 
15, CH54013, CH54015, 05, C87515-06, C87555-01, G 0 
Hoover CH54115, Hushtone 13, 52VN95 10 Minuteman Models C82915-05 uy 
Models CH54113, Type CU2 C80115-01, C80215-01, C81015-01, 
Karcher, NSS, Tornado CV30/1, CV38/1, CV48/2, Pacer 37.45 10 C82015-01, C82917-00, C83015-01, 
Mastercraft, Panasonic QC 1415, Type U, U-12, U-3, U-6 3246 3 Minuteman C83905-01, C83905-03, C83905- 10E087 10 
NSS Marshall 14/18 3244 10 05, C87515-05, C87515-06, 
Sanitaire 800, Model 600, SC675A, SC688A, 3248 5 Minuteman Models C82915-05 
SC888K, SC889A, Style ST C80106-01, С80704-01, C80704-03 
Karcher, NSS, Tornado CV30/1, СҮЗЕГІ, CVIS, , Pacer 20TM81 10 C80704-05, C82904-07, C82907- 
i 1 W100, , Ргоѕепѕе Minuteman 00, С82985-06, C86006-11, 10Е088 10 
Karcher, Tornado, Triple S, Windsor ; Versamatic 32JH8 10 C87506-02, Minuteman 384003PKG 
50/5, Alls ar Javelin; Automatic X, for Models C82904-04 
itai , EON, Essential G, ProChem Drum-Top Vacuum Head Bags 
Кашы Kenmore. Sanitaire, PV12; ProSense, SC5000, SC5500, 3ZJH6 10 Standard Filtration j 
PNP Sy Sensor, Sensor 2, Sensor XP, Tornad DE Jumbo, Dual Jumbo Vacuum, SE 1N148 1 
| U-Vac UPV12, Versamatic огпасо Jumbo, Single Air Jumbo Vacuum Tornado 
HEPA Filtration Tornado Quad Jumbo Vacuum 1N151 1 
Hoover Type Y 110831 3 Handheld Vacuum Bags 
Oreck 101H, OR-44 Tough —2ВАР 10 Standard Filtration Í 
Hoover Type A Guy 110829 3 Dayton 47906 Dayton 6Н020 3 
Hoover Type Y 110830 3 Metrovac VM12500 Metroya Y4 5 
Royal Type Y 106173 10 Metrovac ES-105, ES-105T, ES-109T 55HE54 5 
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CLEANING & JANITORIAL 
Vacuum Cleaner Accessories 


For the complete list of vacuum accessories and replacement parts, go to Grainger.com® 


, ( 
Bissell 


BigGreen Commercial’ ^ COMMERCIAL 


ORECK 


COMMERCIAL 


Cap 


Upright Vacuum Belts 


Belts for upright vacuums fit specific upright-vacuum brands or models. They're 
used to replace broken or worn belts that no longer turn the vacuum's brush roller. 


Sanitaire 


Fits ltem Pkg. 

Vacuum Brand Fits Vacuum Models Brand No. Qty. 
Bissell BG100, BG101, BG101H, BG102, BG102H Bissell Commercial — 36RE91 1 
Hoover UH70805 Hoover 55/Е84 2 
Nobles, Tennant V-WA-30 Tennant 15A762 1 
Oreck U2000RHB, U2000RSB, XL2100RHS Oreck 4LB39 3 
Sanitaire 50684Ғ SGBBA, SCBBGE, 5С887В, Sanitaire 23YU38 1 


SC888K, SC889A, SC889F, SC899F 


GUARDAIR, ТЕС ATRIX: 
Vacuum Cleaner Attachments 


Attachments connect to a vacuum to adapt it to different cleaning tasks. 


They're used for applications such as removing dust from crevices, picking up 
dry bulk materials, vacuuming upholstery, and cleaning elevated surfaces. 


Description For Hose Dia. Fits Vacuum Models 
Metal 
E 17 іп N301BCNED, N552BCNED 
loor Tools and Nozzles Tin MV2000 
Squeegee 1 іп 497ABF, 497AJM 
Extension Wands, Pkg. of 2 — 1 ^in 2NYE5, 6X879, 6X887 
Plastic 
Dust Brush 1 іп 10082, 22XJ59, 36RE60, 38EW25, 45PC90, 48ME61 
Vacuum Accessory 1%in 10082, 22XJ59, 36RE60, 38EW25, 45PC90, 48ME61 
Round Brush 1¥%in 1UG82, 22XJ59, 36RE60, 38EW25, 45PC90, 48ME61 
Floor Tools and Nozzles 1% in Atrix 
1 Жіп 10682, 22XJ59 
Vacuum Accessory 175 in 10682, 22XJ59, 45РС90 
Crevice Tool 1 іп 1UG82, 22XJ59, 45PC90 
Furniture Nozzle 1% in Ergo Series 
Pick Up Tool 1 іп 5X872 
55EX11 
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< 
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COMMERCIAL 


Nilfisk poen] © BOSCH 


Vacuum Cleaner Accessory Kits 


Kits include multiple attachments or tools that connect to a vacuum to suit different cleaning tasks. 
They're used for jobs such as vacuuming upholstery, stairs, crevices, or delicate surfaces. 


For Vacuum Type — For Hose Dia. Fits Vacuum Models 
Canister Vacuum Dry Floor Tool Kit 


Shop Vacuum 14 in All Vacuums with 1 % in Hose Diameter 


Filter/Bag Kit 
Upright Vacuum — C1810, C1810010, 61810020 
High Dusting Kit 
i 107118, 107119, 107146, 107152, 107303, 
Backpack Vacuum Ти 107310, 107497, 107504 
Micro Tool Kit 
Canister Vacuum 1%in GM 80 
Shop Vacuum Accessory Kits 
Shop Vacuum 1 іп All Vacuums with 1 1⁄4 in Hose Diameter 
Shop Vacuum 1 іп All Vacuums with 1 % in Hose Diameter 
Shop Vacuum 2in 52,53 
Shop Vacuum 2 ^in All Vacuums with 2 % in Hose Diameter 
Shop Vacuum Dry Floor Tool Kit 
Shop Vacuum 1 Жіп All Vacuums with 1 % in Hose Diameter 
Vacuum Accessory Kit 
Shop Vacuum 1%іп ҮАС090 
Vacuum Attachment Kits 
i in Turbo І, Turbo | Set, Turbo II, Turbo II HEPA, Turbo ІІ HEPA 
Shop Vacuum 1 Vin, 1% in Set, Turbo II Set, Turbo Il X AC Hepa, Turbo X, Turbo X AC 
Critical Area Vacuum 1 in 118 EXP DRY 
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55JE84 
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5UMR2 


Item 
Brand No. 
Guardair 5JJE9 
Guardair 3PXR7 
Dayton SUMR2 
Dayton 3W160 
Dayton 2NYE6 21AD15 
Dayton 61HW16 2NYEG 
Shop-Vac 784J02 
Atrix 21AD15 
Dayton 61HW19 
Dayton 61HW18 
Shop-Vac 784J03 
Atrix 21AD10 
Dayton 5UMR4 SUMR4 
E 783GA5 
t 


11 «2%; 
ab» % 


34AY98 


Item 
Includes Brand No. 
Brush, Crevice Tennant 55ЕХ67 
Dirt Cup Kit Hoover 3XDR7 
125% Bend Wand, 14 in Pro Blade Hard Floor Tool, 3-Parts 
Straight Friction Fit Wands, 45° Bend Wand, Mesh Bag, Straight Proteam 55ЕХ11 
Friction Fit Wand with Hose Connection Ridge, Wand Adapter 
15mm Round Dust Brush, 24 in Braided Hose, 30mm 
Oval Dust Brush, Bleed Valve, Coupling Valve, Crevice Nilfisk 34ЛҮ98 
Nozzle, Straight Wand and Angled Wand 
(2) 1 % in Plastic Extension Wands, Crevice Tool, Deluxe 12 in Master 
Nozzle with Brush & Squeegee Inserts, Dusting Brush, Utility Nozzle Dayton 783GA4 
1 74 in Crevice Tool, 1 7 in Round Brush, 12 ft 
x 1% in Locking Hose, Claw Nozzle Dayton 783GA6 
(2) Adaptors, (3) Extension Wands, Dust Brush, И 
Floor Nozzle, Uphostery Brush Nilfisk 224418 
(2) 20 in Plastic Extension Tubes, 14 in Floor Nozzle, 
6 ft x 2.5 in Hose, Crevice tool, Dusting Brush Dayton 783GA5 
Brush, Crevice Tennant 55ЕХ57 
(5) 9 gal Fleece Filter Bags, Carrying Case, Dust 
Collection Attachment, HEPA Filter Bosch 499K47 
(2) Metal Extension Tubes, Combination Tool with Interchangeable i 
Inserts, Crevice Nozzle, Dusting Brush, Elbow Fein 311218 
Crevice Nozzle, Dust Brush, Floor Brush, Wand Nilfisk 4RXZ3 
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Vacuum Cleaner Accessories Details on page А1. 
For the complete list of vacuum accessories and replacement parts, go to Grainger.com® 9 EN Dayton] 
ѕһормас MTM 
ТІЛШІ Vacuum Filters ATRDGR: "bust ro 
E LI HE » Reusable NN 4 
Trap dust and allergens to keep them from recirculating in the air or entering 


IT 


the vacuum's motor. Filters are usually found near the vacuum's exhaust port 
to catch fine particles that haven't been collected in the vacuum bag or dirt 
cup. These filters are used for regularly replacing old filters to maintain suction 
and avoid motor burnout, and to change out clogged or damaged filters. Filters 


тванив 20X614 21AD06 452Х30 typically fit specific vacuum cleaner brands or models. 
Fits Filter 
Vacuum Filtration Pickup Filter Item Pkg. 
Brand For Vacuum Type Fits Vacuum Models Type Type Material Brand No. Qty. 
Cartridge Filters 


127214, 10691, 1VHF9, 1VHG1, 1VHG2, 1VHG4, 1VHG5, 1VHG6, 1VHG7, 1VHG8, 2246, 
22XJ47, 22XJ48, 22XJ49, 224250, 22XJ51, 22XJ53, 22XJ54, 22XJ55, 22156, 22XJ57, 22XJ58, 
29XJ59, 22XJ60, 22XJ62, 22XJ63, 22XJ64, 2NYE2, 2RPD8, 3UP73, 3UP74, 3UP77, 3UP78, 
Shop Vacuum 3VE18, 3VE19, 3VE20, 3VE21, 3VE22, 3VE23, 45UZ574TB77, 41878, 4Т879, 4TB80, 41881 Standard Wet/Dry Рарег Shop-Vac 784HW8 1 
47882, 4ТВ83, ATB84, ATB85, ATB86, 4887. 4TB90, 4TR11, ATRI2, ATR19, 4UACT, 4ҮЕ58, 
AYESG, 4YE61, 4ҮЕ62, 4YE64, AYEO5, 4YE66, 4YE67, 4YE68, 4YE69, AYE7O, AYET1, 4YE72, 
Shop- 4YE73, GAKYO, GAKY1, 6AKY2, БАКҮЗ, бАКҮ4, 6АКҮ9, GÀKZO, GAKZ1, 6AKZ2, 62095 
пор 127214, 13J021, 10691, 1VHF8, 1VHF9, 1VHG1, 1VHG2, 1VHG4, 1VHG5, 1VHG6, 1VHG7, 
1VHG8, 20X605, 20X606, 20Х607, 20X608, 20X609, 22XJ46, 22XJ47, 22X48, 22XJ49, 
go ui us EM 
3VE20, 3VE21, 3VE22, 3VE23, 45UZ574TB77, 41878, 4T879, 4T880, 4T881, ATB82, 47B83, Standard Wet/Dry Paper Shop-Vac ИНА? 1 
4ТВ84, ATB85, ATB86, 4ТВ87. 4889, 4TB90, 4TR11, 4812 ATR19, 4UAC7, 4ҮЕ58, 4ҮЕ59, 
4YE61, AYEG2, 4YE64, 4ҮЕ65, AYEGG, 4YE67, 4ҮЕ68, 4YE69, 4YE70. AYE71, 4YE72, 4YE73, 
5UMRO, 6AKYO, БАКҮ1, GAKY2, GAKY3, БАКҮ4, GAKY9, GAKZO, GAKZ1, GAKZ2, 62095 
Canister Vacuum, 20X605 


Shop Vacuum 


Shop Vacuum Standard Wet/Dry Paper Mi-T-M SSMU65 1 

Dayton Canister Vacuum 20X605 Standard — Dry Paper Dayton 20X610 1 

Canister Vacuum 20X606, 20X608 Standard — Dry Paper Dayton 20X613 1 

Canister Vacuum 20X607, 20X609 HEPA Dry Paper Dayton 20X614 1 
Cassette Filter 

Atrix Backpack BP50-G, VACBP36V HEPA — Dry — Cloth Atrix 21А006 1 

Sleeve Filter 
Dustless Shop Vacuum Mfr. No. 16003, Mfr. No. 16005, Mfr. No. D1603, Mfr. No. D1605 Standard Wet/Dry Cloth ^ Dustless Technologies 59М104 2 
Shop Vacuum 16006, 16008, D1606 HEPA Wet/Dry Cloth ^ Dustless Technologies 452Х30 1 


E Dayton} 
Vacuum Hoses Ё лакйа) БОШ cuARDAm, ШЕСІ ATRI 
= Plastic 


Hoses attach to a vacuum cleaner's intake port to draw in dirt and debris. They connect with compatible attach- 
ments to extend their length or adapt to specialized jobs, such as cleaning crevices and upholstery. These vacuum 
cleaner hoses are used as replacements for hoses that are worn, damaged, or no longer maintain suction. 


Hose Hose Item 

784HZ5 Description Dia. L Color Fits Vacuum Models Brand No. 
1%in 8ft Black 1244302, 1244322 Tennant — 55EX70 
1% in 16ft ^ Black VC4710 Makita 450128 
Standard Vacuum Hoses 1¥in 9ft Black 5UMRO Dayton — SUMR9 


N30180, N301BCNED, N301BK, N5518C, N551BCNED, 
2im 20% бу N551BK, N552BC, N552BCNED, N552BK 


1VHF8, 1VHF9, 22XJ53, 3UP78, 3VE22, 4ТВ87, БАКҮ2 


Guardair ЗРХР8 


Shop-Vac  784HZ5 
Shop-Vac 784Н29 


2%in 8ft Black 


Ye 
21AD08 Twin 12ft Black 


Crush-Resistant 1%in 18ft Black Dayton — 783GA1 
Vacuum Hoses 1%in 25ft Black For All Shop Vacs with a 1 % in Hose Diameter Dayton — 783GA2 

1l/&in 25ft Black; Red Dayton — 783GA3 
Stretchable Vacuum Hose 1йїп 6ft Black Ergo Series Atrix 21AD08 


ануу 


п Dayton| == 
DT DEWALT owilfisk GUARD.IR. ШЕ 
Shop Vacuum Replacement 


450397 4okaoo diem Parts & Accessories 
Replacement parts and accessories replace broken or worn mechanical and 
electrical components in commercial and industrial vacuum cleaners. They're 
used for completing repairs or performing regular maintenance of vacuums. For 
the full assortment of vacuum replacement parts, go to Grainger.com. 
32FX06 Item 
783GC1 Decription Fits Vacuum Models Brand No. 
қ ХС/047, XCV062, | 
Quick-Connect Adapter XCVO7ZX — Makita 450137 
DCV585B, DCV585T2, 
Permanent Adapter DWVO12, DWV9000 DeWalt 40K399 
DCV585B, DCV585T2, 
Connector DWVO12 DeWalt 40К393 
Extension Tubes 1-S2N1 Nilfisk  B2FX06 
nme Inar PII 2W435, 45UZ58, 4TB93, 
Cartridge Filter Retainer Clip 61HV96, 61Н\/98, 61HWO1 Dayton 783GC1 
552BCXNED, М301В, 
N301BC, N301BK, 
Exhaust Silencer Foam N301DC, N551BC, Guardair 3PXR6 
N552BC, N552BCNED, 
55EX90 N552BK 
Variable Speed Control for Dry HEPA Vacuum Nilfisk Dry Vacuum Nilfisk — 8A695 
8A695 Power Cord 55EX73 Tennant 55ЕХ90 
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Carpet Extractors 
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Q Tornado? 


Carpet Extractors 
STRIVE SERIES WITH READYSPACE Falcon 2800 Plus—Self-propelled 
ReadySpace technology allows 
carpets to dry and be ready for foot 
traffic in 30 min. or less. Rollers and 
deep cleaning brushes can perform 
interim and restorative carpet 


cleaning. 


SELF-CONTAINED EXTRACTORS 


EX-SC-1020—Extractors have а 
drop-down hose for easy emptying, 
a solenoid valve that helps prevent 
drips, and simple controls for ease 


of use. 


Speed EX Compact—Electric 

extractor features lift-off solution and 
recovery tanks for easy cleaning and 
filling. Noncorrosive aluminum scrub 
head and rotomolded tanks for dura- 
bility. Handle is adjustable for ease of 
use and folds down for storage. 


Description 
Strive with ReadySpace 
Strive Rider 
Strive Walk Behind 
Strive Compact 


Self-Contained Extractors 


EX-SC-1020 

Speed EX Compact 
Falcon 2800 Plus 
Falcon Ultra Battery 
Portable Extractor 
Marathon 350 


extractor has a 75-ft. power cord and elec- 
tronic speed control for greater efficiency. 
Rear-mounted pivoting head provides 
greater solution recovery for faster drying 
time. Includes a prespray wand for cleaning 
heavily soiled areas. 


Falcon Ultra Battery—Self-propelled 
front-mounted head allows for easy 
maneuvering around corners and narrow 
aisles. Six spray heads with 100 psi for 
enhanced solution dispersal and better 
cleaning performance. Runs up to 4 hr. on a 
single charge. 


PORTABLE EXTRACTOR 


Marathon 350 Carpet Spotter—Spray 
extractor cleaner tackles upholstery, 
Staircases, drapes, and other challenging 
cleaning applications. Perfect for handling 
small carpeted areas. Highly mobile unit 
can be transported from room to room 
rapidly. Weighs only 22 Ib. 


Cleaning Pump Solution Recovery Mfr. Item 
Path Pressure Tank Сар. Tank Cap. Vacuum Motor Brand Model No. 
28 in 250 psi 32 gal 28 gal (2) 3-Stage, 0.6 hp Nobles  MV-STRVR-0002 4VDT7 
22 in 100 psi 21 gal 21 gal (2)3-Stage, 0.6 hp Nobles МҮ\-5ТВ\-0001  4VDT8 
15in 65 psi 5 gal 5 gal 2-Stage, 1.2 hp Nobles 9004202-H 4VDU5 
20 in 100 psi 10 gal 14.5 gal 3-Stage, 1.8 hp Теппапі 9007486 4VDU3 
15 in 65 psi 5 gal 5 gal 2-Stage, 1.2 hp Nobles 9004201-H 4VDU6 
22 in 100 psi 28 gal 18 gal 3-Stage, 2 hp Nobles 608352 4VDU1 Description 
22 in 100 psi 17 gal 17 gal 2-Stage, 1 hp Nobles 608351 A4VDT9 Accessory 
Әйіп  58ps 15gal  15gal 1 hp Tornado 98132 21YG47 15 ft Extraction Hose 


Bissell 


BigGreen Commercial Commercial” 


Container 


зм %% 


Carpet Cleaners for Extraction Machines 


Extraction machines use low-foam cleaners for high-pressure upholstery and carpet cleaning. 
Combined with these specialized cleaners, extraction machines suction dirt and stains from carpet and 
fabric fibers in residential homes, retail, schools, healthcare, and offices. 
Container 


(бза) Series 


Item Pkg. 


=< 


Type Size pH Value Fragrance Product Series Brand No. Qty. 36TT61 
Carpet Cleaners for Extraction Machines 
Bottle 52 02 Neutral Floral Bissel Oxy Bissell 36ТТ62 1 
Bottle 52 07 Alkaline Floral Bissel Advanced Bissell 36ТТ61 1 
Jug 1 gal Neutra Honeysuckle Scotchgard 3M 3U166 1 
Jug 1 gal Neutral Fresh Tough Guy Tough Guy 2WEC3 1 
Jug 1 gal Neutral Unscented Clean Building Simple Green 2GVN8 2 
Jug 1 gal Neutra Unscented — Odoban 36P402 4 ү, 
Jug 1 gal Alkaline Floral — Diversey 10F959 1 V tetrection Clearer 
Jug 1 gal Alkaline Floral BigGreen Complete Bissell 36TT60 1 {ee 
Jug 1 gal Alkaline Fresh = Krud Kutter 19MP83 1 | se 
Bucket 5 gal Alkaline Pleasant Zep Carpet 86 Zep 547442 1 " 
Drum 55 gal Neutra Lemongrass Zep Extract-it Plus Zep 451671 1 4 ата, - 
Carpet Extraction Rinse C j 
Jug 1 gal Neutral Fruity — Diversey 5М177 1 10Ғ959 


(зер) Rustlick MISSEY 
Defoamer for Carpet Extraction Recovery Tanks 


Ready-to-use liquid defoamer is used in the recovery tank of hot water extraction machines to 


keep dirty water and cleaning solutions from foaming. These concentrated antifoam liquids control 

excessive foam in hoses, tools, and recovery tanks to protect carpet extractor motors from damage 

including clogging, corrosion, or electrical shorts. 

Container Container Item Pkg. 

Type Size pH Value Fragrance Product Series Brand No. Qty. 
Jug 1 gal Neutral Unscented Zep Carpet Antifoam Zep 450288 4 
Jug 1 gal Neutral Unscented — Rustlick 386268 1 
Jug 1 gal Neutral Characteristic Misty EDF-3 Misty 36P137 4 
Drum 55 gal Neutral Unscented Zep Carpet Antifoam Zep 54ZN40 1 450288 
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For Use With 


4VDUS, 4VDU1 
and 4VDT9 


21YG47 
Item 
Brand No. 
Tennant 4VMA4 
2WEC3 
——— | 
ЫЫ 2 
amer ime m 
621569 


36P137 
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CLEANING & JANITORIAL 
Carpet Extractors, Restroom Cleaner & Floor Machines 


Sanitaire 


RESTORE 
Portable Carpet 
Extractor 


This extractor with a 2-stage 
motor provides high-perfor- 
mance cleaning power and 
helps remove stains. Cleans 
large areas with metal wand 
and floor tool for stain removal. 


Cleaning Pump Solution Recovery Сога Item 
Description Path Pressure Тапк Сар. Tank Cap. L No. 
Big Wheel Extractor 12 іп 100 psi 10 gal 10 gal 50 ft 30RR58 
Restroom 
Cleaner 


= Select operating 

pressure: 45/300 psi 
= 25-ft. power cord 
Cleans and rinses hard surfaces, 
blow dries them, then recovers the 
dirty water without operator touch- 
ing any contaminated surfaces. 
Rotationally molded construction 
with large wheels. Includes floor 
wand, pressure gun, scrub brush, 
floor and hand squeegee, blower, 
and gulper tool. 


Solution Vacuum Item 
Description Tank Cap. Tank Cap. No. 
ASC-15 All-Surface Cleaning Machine 15 gal 19 gal 4VDV8 
21YG50 
Q Tornado? 
Floor Scrubbers 


= 1.5 HP motor 

= 50-ft. power cord 
Single speed. Rolled steel 
construction. Cam-lever 
provides variable height 
adjustment, quick-grip pad 
holders come standard. 
Include pad driver. 


Power Sound Item 

Machine Size Source Brush Speed Level No. 
20 in 115V AC @ 60 Hz 175 RPM 66 dB 21YG51 
17 in 115V AC @ 60 Hz 175 RPM 69 dB 21YG50 


1578 GRAINGER. 


Description 
Walk Behind Carpet Extractor 
Vacuum Hose 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Bissell 


EIE 
° 
BigGreen Commercial" 


Walk-Behind 
Carpet Extractor 


Extractor machine includes 2 
motors and is for commercial 
deep cleaning. Designed to 
clean forward and backward. 
Flow indicator monitors water 
and solution levels and lets you 
know when it's time to refill 
the tank. Large clean water 
tank removes for easy filling. 
Powerful edge-to-edge suction. 
36RE93 is a commercial 10-ft. 
long hose with 51⁄2" wide uphol- 


36RE52 


stery tool. 

Cleaning Pump Solution Recovery Cord Item 
Path Pressure Tank Сар. Tank Cap. L No. 
10%in 26psi 1.75 да  1.75gal 25 ft  36RE52 

36RE93 


> 
= = 
x i-mop XL Plus Walk- 
a Behind Floor Scrubber 


Cleaning Path Vacuum Motor 


18 in 


0.33 hp 


6UFR4 


Find even MORE on Grainger.com® 


Simple to operate scrubber is ideal for 
working in tight spaces and underneath 
obstacles with intuitive controls and extreme 
maneuverability. Features a powerful motor 
and twin 350 RPM counter-rotating brushes. 
Scrubber is light enough to carry easily and 
features a foldable, disc-style scrub deck 
and transport wheels. A floating ball in the 
filtration element pops up and engages 

to close the recovery tank when it is full. 
Estimated run time on Lithium-lon battery: 
(80% charge with one hour charge time) up 
to 60 mins. Estimated coverage/productivity: 
Up to 19,375 sq ft. 


Solution Recovery Item 
Tank Cap. Tank Cap. Includes No. 
Charger, Left 
1 gal 1.5 gal Battery, Right — GOHMO1 
Battery 
" Dayton| 
Floor Machines za 


All-metal construction and an all-steel, triple plan- 
etary gear box provides durability. Safety lockout 
switch ensures machine is only used by a trained 
operator. Include pad driver. 


Machine Power Brush Cord Item 
Size — Motor Source Speed L No. 
Single-Speed 
17іп 1.5 һр 115VAC@  175RPM  50ft 6UFR5 
20іп  1.5hp  15A,60Hz 175 RPM  50ft _6UFR4 
Dual-Speed 
іп 15np VAC O TES REM оп 4NEKI 
Polyethylene Solution Tank 
2.5-gal. Tank, For Use With 6XKJO 
Nos. 6UFR5, 6UFR4, 4NEK1 
Item 
Description No. 
Replacement Pad Drivers 
16 in Pad Driver for No. 6UFR5 4NEK2 
19" Pad Driver for No. GUFR4 4NEK3 
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CLEANING & JANITORIAL 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Floor Machines 


Floor Machines 
FLOOR MACHINES 

Speedshine multipurpose floor 
machines clean, strip, and polish 
hard floors, and clean carpeted 
floors. Durable, corrosionproof 
polyethylene construction. Feature 
twist-grip operation with safety lock. 


(ғы) NOBLES 


Dual-Speed—71 dBA. Switches from 
185 rpm low-speed scrubber to a 330 
rpm floor polisher for additional versatility. 
PAD DRIVERS AND ROTARY BRUSHES 
Brushes won't tear or lose their shape on 
any surface: new, old, or uneven. 


1MEJ6 Scrub Brush—An economical 


Include pad driver. 


Single-Speed—60 dBA. Quiet 
operation in sound-sensitive areas. 


Machine Power Cord 
Size Motor Source Brush Speed L Brand 
Floor Machine, Single-Speed 
20 in 1.5 һр  115VAC @ 15А, 60 Hz 175 RPM 50 ft Tennant 
Floor Machine, Dual-Speed 
20 in 1.5hp 120V AC € 12A, 60 Hz 0.5606 RPM — 50ft Tennant 
Includes/ 
For Use With Brand 
Solution Tank 
4-gal. Tank Includes Solution Hoses and Connection Tennant 
Fittings, For Use With 4VDX7 and 4VDX8 
Replacement 20 in Pad Drivers 
No. 4VDX7, Single-Speed Nobles 
No. 4VDX8, Dual-Speed Nobles 
20 in Scrub Brushes 
No. 4VDX7, Single-Speed Tough Guy 
Nos. 4VDX7 and 4VDX8, Single- and Dual-Speed Tennant 
20 in Grit Brush 
No. 4VDX7, Single-Speed Tough Guy 


* Do not use brushes in 300 rpm mode. 


31YA62 


49H330 


(г) NOBLES 
Battery-Operated Floor Burnishers 


Provide 15- to 40-Ib. of pad pressure and floating suction head 
for excellent pad-to-floor contact. Deliver propane-like gloss in 
an ultraquiet, ergonomic, and easy-to-use machine. Built-in dust 


control system captures 0.3 micron particles for improved air quality. 


Low-profile design for cleaning under shelves and fixtures. Feature 
onboard user graphics and troubleshooting guide. Burnish small and 
large areas quickly and efficiently. Cover up to 21,000 sq. ft./hr. with 
2.5 hr. run time on a single charge. 


Power Item 

Motor Source Brush Speed Pad Size No. 
Active Dust Control with HEPA Filtration at 99.97% and At 0.3 Micron 

2.8 hp (3) 12V 185A 2,100 RPM 20 in 31YA62 

2.8 hp (3) 12V 225A 2,100 RPM 20 in 31YA63 

3.6 hp (6) 6V 240A 1,875 RPM 24 in 31YA64 

36h (6) 6V 330A 1,875 RPM 27 in 31YA65 
Active Dust Control with HEPA Filtration 

4hp (6) 6V 435A Lead Acid Batteries 1,500 RPM 24in 49Н331 

4hp (6) 6V 435A Lead Acid Batteries 1,200 RPM 27in _ 49H333 
Passive Dust Control 

4hp (6) 6V 435A Lead Acid Batteries 1,500 RPM 24in 49Н330 

4hp X (6)6V 435A Lead Acid Batteries 1,500 RPM 27in 49Н332 
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choice for general scrubbing. 


Item 
No. 
4VDX7 
m Q Tornado? 
No. 
Self-Propelled 
AVLZS t - Е 
High-Speed Вигпіѕһег 
41177 
AVLZ8 = 1.5 HP motor 
= 50-ft. power cord 
1МЕЈ6 * ; 
128285 Metal contsruction. Includes pad holder. 
< Р It 
1MEJ7 * a \ 4vLz9 Machine Size Source Brush Speed No. 
20in 120/ АС, 60Hz, 15A 1,600 АРМ 21Ү052 
za 
High-Speed Burnishers 
= 50-ft. power cord 
HIGH-SPEED BURNISHER 
4NEK5 


High-speed, all-metal burnisher has large transport 
wheels for easy maneuverability. Safety lockout switch 
ensures machine free-floating head is only used by a 
trained operator. Includes pad driver. 


DUST-CONTROL BURNISHER 


High-speed burnisher provides a high gloss finish while 
controlling dust. Includes folding handle, handle-mounted 
release, safety lockout switch, and pad driver. 


Power Brush Item 
Description Motor Source Speed Рай Size No. 
Burnishers 
High-Speed 15 hp RAN Л0,60 4500rpm 20in  4NEKS 
Dust Control 120V iG, m 
Burnisher 15h Hz, 2,000rpm 20іп 14X834 
Collection Bags for 14X834 
1L Cap. Bags, Pkg. of 5 14X835 


High-Speed Burnishers 


= 75-ft. power cord 


BR-1600-NDC—Free-floating pad driver provides a high 
shine on uneven floors. Constructed of noncorrosive rota- 
tionally-molded plastic. Can operate off a 15 amp circuit and 
can cover over 10,000 sq. ft./hr. 


BR-2000-DC—Smooth operation with extremely low vibra- 
tion reduces operator fatigue. Free-floating head produces 
even results on uneven floors with a 2000 rpm motor for 
excellent gloss. Flexible dust skirt and dust control system 
captures 0.3 micron particles. Folding handle for easy 
storage and transport. Covers 15,000 sq. ft./hr. 


Power Item 
Description Motor Source Brush Speed Pad Size Мо. 
BR-1600-NDC  1.5hp 115VAC,  1,600rpm 20іп  4VDX5 
BR-2000-DC — 1.5hp  60Hz 15A 2,000rpm 20іп  4VDX4 
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CLEANING & JANITORIAL 
Floor Sweepers & Wide-Area Vacuum 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Walk-Behind Floor Sweepers 


45NY63 » Adjustable main and side brooms 


= Easy-to-empty hopper 


Industrial Walk-Behind Floor Sweeper 


Cleans hard floor surfaces up to 40,000 sq. ft. per hr. Up to 3 hr. run time. 
Hopper can hold up to 150 Ib. Mechanical filter shaker and filter panel capture 
dust down to 3 microns. Includes 155A battery, charger, main and side broom. 


Cleaning Power Hopper Max. Item 
Path Source Cap. Side Broom Size — Productivity No. 
Floor Sweeper 
34 іп 24V 2.8 cu ft 15" 40,800 sq ft/hr 4VDW7 
Item 
Description No. 
Replacement Parts 
Side-Mounted Main Broom 4VMC3 
Top-Mounted Side Brush 4VMC4 


[ENNAN] 


4VDW8 


Compact Rider Floor Sweeper 


Unit cleans carpeted or hard floor surfaces up to 56,000 sq. ft. per hr. 30" 
cleaning path allows unit to clean in tight spaces. Hopper can hold up to 200 
Ib. Automatic filter shaker and patented VCS filter panel capture dust down to 
3 microns. Includes 220A battery, charger, main and side broom. Sweeper is 
59.9"L x 31.75"W x 46.38" H. 


Power Hopper Max. Item 
Cleaning Path Source Cap. Side Broom Size Productivity No. 
Floor Sweeper 

30 in 36V 3 cu ft 16 56,000 sq fhr 4VDW8 

Item 

Description No. 

Replacement Parts 5 
Side-Mounted Main Broom 4VMC1 
Top-Mounted Side Brush 4VMC2 


1580 GRAINGER. 


Battery-Powered Sweepers—Compact machines easily 
clean most indoor and outdoor surfaces in a single pass. 
60KL32 offers a quiet, 61 dBA sound level to allow 
sweeping anytime, even in noise-sensitive environments. 
Dual-brush system is 99.5% efficient for particles up to 2 
microns. Runs on a maintenance-free, rechargeable 12V 
battery. Includes brushes, battery, and onboard charger. 
45NY63 utilizes 3 brushes. The two front brushes rotate in 


Description Cleaning Path 
Battery-Powered Sweepers 20 in 
Manual Push Sweeper 31 in 


Find even MORE on Grainger.com? 


(ғы) мәніне Bissell 


BigGreen Commercial* 


opposite directions grabbing the debris directly in front of 
the sweeper while the brush roller on the bottom picks up 
all the fine particles. Includes brushes and battery. 


Push Sweeper—Lightweight, durable sweeper is easy 
to maneuver for cleaning dirt, dust, and litter from hard 
surfaces such as asphalt, wood, or cement. Rotary side 
brooms sweep debris into the path of the main broom, 
which feeds the large hopper. Dent- and rust-resistant 
construction stands up to rough use. Includes lubricant 


Spray. 
Power Hopper Side Max. Item 
Source Cap. BroomSize Productivity Brand No. 
12V 1.25 cu ft — 18,000 sq ft/hr Nobles 60KL32 
12V 13.2 gal 16" 37,000 sqft/hr Bissell Commercial 45МҮ63 
12V 13.2 gal 16" 31,000 sqft/hr Bissell Commercial — 45NY61 


(Nx) NOBLES 
Walk-Behind Wide-Area Floor Sweeper 


Large-capacity cordless machine has the power and portability you need to 
sweep large areas, indoors or out. Effective on most surfaces, from carpeting 
to concrete. Quiet, 70 dBA operation and excellent dust control lets you sweep 
anytime, even in noise- and dust-sensitive environments. Runs on a mainte- 
nance-free, rechargeable 12V battery. Clean up to 3 hours with one charge, has 
an onboard charger for charging anywhere. 99.5% efficient for particles up to 5 
microns. Includes brushes, battery, and onboard charger. 


Power Hopper Item 
Cleaning Path Source Cap. Max. Productivity No. 
28 in 12V 1.6 cu 27,000 sq ft/hr 60KL33 


Wide-Area Carpet Vacuum 


Low-profile vacuum features 1800 rpm brush speed and has a 1.6-bushel 
capacity. Offers an adjustable handle for maneuverability and a fold-down 
design for easy storage. Four-stage HEPA filtration provides 99% filtration effi- 
ciency at 0.3 microns. 70 dBA. Includes HEPA filter, 75-ft. power cord, cloth bag, 
and 2 disposable bags. 


Power Item 
Cleaning Path Source HP Amps No. 
30 in 12V 1 HP 12.6 15A757 
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Walk-Behind Floor Scrubbers and Brushes 


Cover up to 34,964 sq. ft. with an estimated run time of 6.9 hr. Easy-to-understand controls feature a 
variable-speed control bail, propel toggle, speed setting, and charger. Corrosion-resistant, disc-style 
scrub deck. Rustproof polyethylene body and tanks. Deliver up to 200 Ib. of scrubbing pressure. Sound 
level: 69.2 dBA. 

488222 with ec-H20 NanoClean technology converts water to a detergent-free solution to clean oils 
and other tough soils with no need to buy, mix, or store hazardous cleaning chemicals. 


Cleaning Power Vacuum Brush Solution Recovery Item 


488223 


_ Patt Motor 5реві Тапк Cap. Тапк Сар. Includes No. 
‘ubbers—Disc-Style Deck - DESIDIA ee 3 
2 14 in Polypropylene Scrubbing Brushes, 
. 6) 6V 240 240 AH Batteries, High Traction Tires, Linatex 
28in Аһ Batteries 0751P З00 АРМ 32 gal 37 ga Squeegee Assembly, On-Board Charger, 488223 
Operator Manual, Pro-Membrane Control 
Panel, PVC Pinch Drain Hose with Drain Cap 
(2) 16 in Polypropylene Scrubbing Brushes, 
360AH Batteries, ec-h20 NanoClean, High Item 
| 6) 6V 360 Traction Tires, Linatex Squeegee Assembly, On- . . Description Е For Use With No. 
32in Ah Batteries 0.75 һр 300 АРМ 32gal 37 gal Board Charger, Operator Manual, Polyurethane 488721 Replacement Р: 
Drain Ноза ne gon Tol Narva, ШАШЫ 7702 S 88724 188764 | 
ontrol Panel, Severe Environment Switch, z 
Smart-Fill Auto Battery Watering -Rotary Brushes = EE nd 288724 188765 
2 16 in Polypropylene Scrubbing Brushes, ~ 488721, 488722 and 488724 488767 
6) 6V 240 240 AH Batteries, High Traction Tires, Linatex Pad D 488721 488722 and 488724 488268 - 
32in др Batters 0-75 hp 300RPM 32gal 37 ga Squeegee Assembly, On-Board Charger, 488722 Pad Driver | an p 
Operator Manual, Polyurethane Drain Hose with Front Squeegee 488221 and 488722 54TP48 
Control Valve, Pro-Membrane Control Panel Blade — 1 1 10 0 1 075 5 — - И 
7 (2) 14 in Polypropylene Scrubbing Brushes, - . Rear Squeegee Blade 488721 and 488722 54TP49 
240 AH Batteries, Membrane Control - Vacuum Float 
32in £ Bates 0.75 һр 200 АРМ 32gal 37 ga Panel, On-Board Charger, Operator Manual, 488224 _ Shutoff Ball 488721, 488722, 488223 and 488724 488772 | 
Polyurethane High Traction Tires, PVC Pinch Vacuum Cleaner 
Drain Hose with Drain Gap, UL Type E Rating . inline Fitter 488721, 488222, 488723 and 488724 488773, 
49H339 


А ы NOBLES 
Industrial Rider Floor Scrubbers and Brushes (ы) Ў 
Clean ир to 38,280 sq. ft. per hour. Feature a shock- Cylindrical Deck, 49H340— Delivers Micro Rider Floor 


absorbing frame and a durable polyethylene exterior. up to 200 Ib. of scrubbing pressure. Scrubbers and Brushes 


Rotomolded tanks are suitable for daily commercial piep- — Deli : ` 
or industrial use. А large front wheel and 3-pt. wheel Пенс Зіне Deck; ee ве Cover over 75,000 sq. ft. on a single charge; over 472-1 


design for maneuverability in tight spaces. up to 250 Ib. of scrubbing pressure. continuous run time. Clean a variety of surfaces and up to a 
| 4? incline. Have easy-to-use, 1-button control. Indicator lights 
CYLINDRICAL DISC- е : ; 
DECK STYLE DECK warn when solution tank is empty and recovery tank is full. 


Cleaning Power Vacuum eee Дөрө йет ltem Disc-style deck machines deliver up to 160 Ib. of scrubbing 
a urce otor ank Cap. ank Cap. 0. 1 
ч P enc bbs: Шы апар. рь | pressure and operate at 67 dB. 
35 gal 44gal |  49H340 |  49H339 | DISC- 
Item STYLE DECK 
_ Description _ Description Size No. Cleaning Power Vacuum Solution Recovery Item 
Replacement Brushes and Pad Drivers Chemicals P Motor Тапк Сар. Тапк Cap. No. — 
Brushes —  . . Cleaner, Purple Color 22.5 gal GENZ8 А NC БЛЕЯ 
- Cylindrical Poly Scrub 49H341 Neutral Solvent 2.5 gal 6ENZ9 n ery .6 hp 29 gal 29 gal 
Cylindrical HD Poly 5 Scrub - 498322  Degreaser, Yellow Color :g 32in 235 Аһ Battery 0.6 hp 29 gal 29 gal 
49H343 
- Disk HD Poly Scrub | 49H344 | i For Use With. 
Disk Abrasive Bristle Scrub 49H345 — ‘Replacement Brushes and | e E Б 
“Рай Driver 4VDL6 
^ 13 in Pad Driver For 26 in Machine NXT _ E 4VDL8 
~ 13 in Pad Driver For 26 in Machine 4VDL6. 
ДУМАВ 161 Driver For 32 in Machine 4VDL8 
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Floor Machines Details on page A1. 


(ғы) NOBLES 


Mid-Size Walk-Behind Floor 
Scrubbers and Brushes 


Large drive wheels and tight wheel base coupled with a parabolic 
squeegee provides maneuverability and easy water pick up on turns. 
Constructed with noncorroding scrub deck and roto-molded tanks; built for 
commercial and light industrial use. Ideal for noise-sensitive environments. 
Feature 1-button, quick-train controls and no-tool squeegee change for 
easy operator training. Cleans up to 20,000 sq. ft. per hr. Console is height 
adjustable and the onboard charger allows the unit to be easily stored. 


CLEANING & JANITORIAL Scan. Order. Done. ЕШ 


Cylindrical Deck—Operates at 68 dB. 
Disc-Style Deck—Operates at 67 dB. 


53TX65 53TX59 


Power Solution Recovery Item Item 
Cleaning Path Source Vacuum Motor Tank Cap. Tank Cap. No. Description For Use With No. 
Mid-Size Floor Scrubhers Replacement Brushes 
Cylindrical-Style Deck Poly Brushes 53ТХ63 54ТР44 
28 in (4) 6V 225 Ah Batteries 0.46 hp 22.5 gal 27 gal 53TX65 y 53ТХ59 4/1 ҮЗ 
28 in (4) 6V 225 Ah Batteries 0.46 hp 22.5 gal 27 gal 53TX66 
Disc-Style Deck 
26 in (4) 6V 225 Ah Batteries 0.46 hp 22.5 gal 27 gal 53ТХ59 
28 in (4) 6V 225 Ah Batteries 0.46 hp 22.5 gal 27 gal 53TX61 
32 іп (4) 6V 225 Ah Batteries 0.46 Loo OA-X-— [DT DOT OO _ сыш -—-—--—-—c— c — ы ММ, 22.5 gal 27 gal 53TX63 
(iN) NOBLES 
Compact Walk-Behind Floor 
Onboard charger allows scrubber to charge at any 120V 
outlet. Large drive wheels and tight wheel base coupled 
with parabolic squeegee increases maneuverability and 
allows for easy water pickup on turns. Provide 90 Ib. of 
39DK97 39DLOG brush scrubbing pressure with a whisper quiet 68.5 dBA 
design. 
Power Solution Recovery Item 
Cleaning Path Source Brush Motor Vacuum Motor Tank Cap. Tank Cap. No. Item 
Compact Floor Scrubbers Description For Use With No. 
Disc-Style Deck Replacement Brushes and Pad Drivers 
17 in 105 Ah Battery 1hp 0.5 hp 11 gal 14 gal 39DK97 Poly Brushes 39DK97 4VLZ3 
20 in 105 Ah Battery 1 hp 0.5 hp 11 gal 14 gal 39DK99 y 39DK99 4/175 
20іп 130 Ап Вайегу 1hp 0.5 hp 11 gal 14 gal 39DL02 39DK97 45NY84 
Orhital-Style Deck Pad Drivers 39DK99 45NY90 
20 іп 155 Ah Battery 0.6 hp 0.5 hp 11 —— Rn 155 Ah Battery __0.6p___0.5hp па чт: эв Do 0 na 14 gal 390106 390102 45NY94 
Dayton} 
Walk-Behind 
n isi Dayton тт Pe 
and Brushes Compact 15" 
Feature parabolic squeegee and shroud- 
protected scrub deck. All include traction Floor Scrubbers 
driva battery; except ШМ ЧП Dual squeegees allow forward clean- 
is corded. 40PM20 offers up to 66 Ib. in EEE handle, all-in-on 
of brush scrubbing pressure, 460042 12 in О and 2m le мов 
offers up to 51 Ib. 56NU88 апа 56NU89 | Eje Шү жеде Bal E 
provide up to 108 Ib. of brush scrubbing or operator Comto ery 
pressure. operated models eliminate cord 
ЗОЕМ20 и hazards and constraints with quiet 
Power Vacuum olution Recovery Item i i 
Cleaning Path Source Motor Tank Cap. Тапк Cap. No. 68 dBA design. Ideal for grouted tile 
Floor Scrubbers floors, kitchens, locker rooms, hotel, 
Disc-Style Deck and hospitals. 
17 in 120V AC, 60 Hz 0.6 hp 13 gal 11 gal 40РМ20 
20 in 105 Ah Battery 0.46 hp 16 gal 16 gal 460U42 Power Solution ^ Recovery Item 
_ 26 in 6V 242 Ah Battery 0.63 hp 22 gal 24 gal S6NU88 Cleaning Path Source Vacuum Motor Tank Cap. Тапк Cap. No. 
Orbital-Style Deck - AGM Battery-Operated (Includes Charger), Dayton 
28 in (2) 6V 175 Ah Batteries 0.63 hp 22 gal 24 gal 56NU89 15in (2) 33Ah Battery 0.5 hp 3.5 gal 3.5 gal 20HW28 
PP Item AGM Battery-Operated (Includes Charger), Nobles 
Machine Size Brushes Req. No. 15 іп 50 Ah Battery 0.5 hp 2.5 gal 3.4 gal 10D945 
Replacement Poly Brushes Electric (Includes 50-ft. Power Cord), Nobles 
in 1 4NEL7 15 in 120V AC, 60 Hz 1.2 hp 3 gal 4.5 gal 4VDR3 
26 in 2 4МЕМ2 Li-lon Battery-Operated, Nobles 
28 in 2 14X833 15 in Lithium lon Battery. 0.5 hp 2.5 gal 3.4 gal 10D946 
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M 


1МЕЕ5 


Q1MEK8 


Replacement Floor Scrubber 


Rotary Brushes 


1MEH6 Clutch Plate sold below. 
More sizes and styles available on 
Grainger.com. 


POLY GENERAL SCRUBBING BRUSH 
Polypropylene 0.028" bristles for 
general scrubbing of most floor types. 


NYLON GENERAL 

SCRUBBING BRUSH 

Nylon 0.028" bristles for general 
scrubbing of most floor types. 


LIGHT SCRUBBING BRUSHES 
Nylon 0.018" fibers with 500-grit 
silicon carbide for light-to-medium 
scrubbing of vinyl, sealed concrete, 
terrazzo, slate, and marble floors. 


MEDIUM SCRUBBING BRUSHES 
Nylon 0.022" fibers with 320-grit 
silicon carbide for medium to 
mildly aggressive scrubbing of 
resilient floors, nonslip flooring, 
terrazzo, quarry tile, and concrete. 
Asymmetrical bristles for effective 
cleaning on uneven surfaces. 


POLY GENERAL 
SCRUBBING 
Item 
Machine Size Block Size No. 
13 in 1t in — 
15 in 13 in — 
16 in 14 in — 
17 in 15 іп 1MEE7 
18 in 16 in — 
19 in 17 in — 
20 in 18 in 1MEE6 
Machine Size Block Size 
13 in 11in 
15 іп 13 іп 
16 іп 14 іп 
17 іп 15 іп 
18 іп 16 іп 
19 іп 17 іп 
20 in 18 in 
Machine Size 
16 in, 17 in 
17 in, 18 in 
18 in, 19 in 
19 in, 20 in 
Description 
Clutch Plate 
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STRIPPING BRUSHES 

Nylon 0.050" fibers with 80-grit silicon 
carbide for aggressive scrubbing of 
concrete and stripping of resilient floors, 
terrazzo, and tile. Constructed with 
bristles of different lengths that work 
well on uneven surfaces. 


HEAVY-DUTY STRIPPING BRUSHES 


Nylon 0.060" fibers with 46-grit silicon 
carbide for aggressive scrubbing of 
concrete surfaces and aggressive strip- 
ping of resilient floors. Irregular bristle 
length assures cleaning on uneven surf 
aces. 


CARPET CLEANING BRUSHES 
Polyester bristles scrub carpet while 
glide plate supports the weight of the 
machine. 

SANDING DISCS 

For aggressive and effective sanding of 
wood floors. 

CLUTCH PLATE 


For brushes and pad drivers with 5" dia. 
center holes. Cast of durable zinc alloy. 


NYLON 
GENERAL LIGHT MEDIUM 
SCRUBBING | SCRUBBING | SCRUBBING 
Item Item Item 
No. No No. 
1MEP2 — 1MEF3 
1MEP3 1MER1 1MEF7 
— 1MER2 1MEG2 
1MEP5 — 1MEC9 
1MEP6 — — 
1MEP7 — — 
1MEP8 — — 
STRIPPING | HEAVY-DUTY CARPET 
BRUSHES STRIPPING CLEANING 
Item Item Item 
No. No. No. 
1МЕҒА 1MER7 — 
1MEF8 1MER8 — 
1MEG3 1MER9 — 
1MEE1 1МЕТІ 1МЕЕ5 
1MEG8 1MET2 — 
1MEH3 1MET3 — 
1MEC8 1MET4 1MEE4 
SANDING 
DISCS 
Item 
Block Size No. 
15 in 1MEK8 
16 in 1МЕК9 
{7 in 1MEL1 
19 in 1MEL2 
Item 
No. 
1МЕН6 


CLEANING & JANITORIAL 
Rotary Brushes, Indoor/Outdoor Vacuum & Floor Pads 


іші 


Indoor/Outdoor Vacuum 


Quickly and easily cleans small-to-medium areas, collecting litter, dirt, and 
debris from any hard surface area or low-nap commercial carpeting. Heavy- 
duty nylon impeller mulches as it cleans. 19"W nozzle with 11⁄2" intake has 2 
height settings and an easy-access on/off switch. 8-gal. filter/collector bag has 
a zipper for easy emptying. Built-in kickstand. Single-stage motor. Double insu- 
lated. 120V, 60 Hz. 


Cleaning Vacuum Power Cord Net Item 
Path Amps Cap L Wt. No. 
19 in 6 8 gal 1ft 191b 6H003 
Extend carpet life and enhance appear- 
ance when used for interim carpet 
maintenance. Absorbent fiber bonnets 
feature a series of hooks and loops to help 
absorb, clean, and dry carpet. Double edge 
stitching extends bonnet life. 4VZ90 
Item 
Color Machine Size Floor Pad Size Brand No. 
Blue 17 in or 18 in 15 in Tough Guy 1MEE8 
Blue 19 in or 20 in 17 іп Tough Guy 1MEE9 
White — 18 in 3M 4vz90 
White = 19 in 3M 41291 


Scotch-Brite" 
Floor Surface 
Preparation Pads 


Use with rotary or automatic floor machines. These environmentally preferable 
floor pads require only a neutral cleaner or water, reducing the use of chemi- 
cals. Nonwoven mineral floor pad construction enables pad to remove floor 
finish from a variety of hard floor surfaces, including vinyl tile, marble, terrazzo, 
concrete, and wood floors. Compatible with water-based or solvent-based 
finishes. 


Mfr. Item Pkg. 

Color — Center Hole Size Speed Model No. Qty. 
394 in 13 in 175 to 350 rpm SPP13 ALGR1 10 

334 in 16in 175 to 350 rpm SPP16 1EKC4 10 

Maroon 354 in 17 in 175 to 350 rpm SPP17 4LGR2 10 
334 in 20 in 175 to 350 rpm SPP20 1EKC5 10 

334 in 15 in 175 to 350 rpm SPP15 1EKC3 10 


CLEANING & JANITORIAL Scan. Order. Done. = [à 


Floor Pads Details on page А1. 


402W14 


402WO05 


USE TOUGH А 
GUY PAD Apply strips to floor 
FLOOR PADS DRIVER* machine pads. 
. Case Item Item (Shown with Red 
PRU -— Size Qty. No. No. Round Pad) 
. А itin 5 402196 | — 
Stripping — 13in 5 402/97 | — 
Pa ds 15 in 5 402V98 — 
16 in 5 402V99 — 
Black 17 in 5 402W0i | iMEGA _ 
Use for long- - 18in | 5 402W02 | 1MEGS 
i inpi 19 in 5 402W03 | 1MEG9 
ELA Шы d 20 in 5 402W04 | iMEH4 — — 
, itin 5 4021105 — 
buildup. High- Blue 12 in 5 402W06 | — 
High-Performance Stripping Pads ЕЕ 
ier па Е - se 
13 in 5 402W15 — 
heavy-duty strip- Black 17 in 5 402W16 E 
| ini i 18 in 5 402W17 | 1МЕ05 
ping of finish, dirt —191- 5 402W18 | 1МЕ00 — 
and buildup. 175 Zu 20 in 5 402Wi9 | 1МЕН4 
to 600 rpm. * 8.25" dia. center hole. 401M67 


3M Trizact Diamond TZ 3M 
Abrasive Polishing Pads 


Provide a smooth, refined surface by consistently and rapidly smoothing and 
leveling stone floor surfaces. Easily buff, burnish, and polish and are ideal for 
jobs requiring a fine finish. Gold pads are the most abrasive and are ideal for 
areas where there is visible damage and wear. Red pads are medium abrasive 
and blue pads are fine abrasive. 


Pad/Brush Item Case 
Color Size Shape Speed No. Qty. 
Gold 3% in x9 in Rectangular 3000 rpm 401M67 6 
402W07 402W21 5in Trapezoid 150 to 400 rpm 401M64 4 
Red 3 іп х9іп Rectangular 3000 rpm 401M68 6 
Scru bbin Sin Trapezoid 150 to 400 rpm 401M65 4 
g Blue 3% in x 9 in Rectangular 3000 rpm 401M69 6 
Pads 5in Trapezoid 150 to 400 rpm 401M66 4 


Use pads prior to recoating to 
remove dirt, spills, and scuffs and 
leave a prepared clean surface. 
Blue pads are heavy-duty and green 
pads are extra heavy-duty for more 


402W25 difficult jobs. 
USE TOUGH GUY 
FLOOR PADS PAD DRIVER* 
Case Item Item 
сою | Size Speed Qty. йо. _ No. 401M71 
13 in 175 to 600 rpm 5 402W07 = 
14 in 175 to 600 rpm 5 402W08 = 
15 in 175 to 600 rpm 5 402W09 = "ha 
Blue 16 in 175 to 600 rpm 5 402W10 = Scotch-Brite ALGR3 
17in 175 to 600 rpm 5 402W11 1MEGA Е 
19 in 175 to 600 rpm 5 402W12 1MEG9 _ 
20 in 175 to 600 rpm 5 402W13 1МЕН4 Purple Diamond Floor Pads 
11 in 175 to 600 rpm 5 402W26 = Diamond-coated floor pads for cleaning and polishing marble, terrazzo, slate, 
12 іп 175 їо 600 грт 5 402W27 = nd polished concrete floorin 
13in 175 t0 600 rpm 5 402W21 = and polished concrete 10010. 
14 іп | 175 to 600 rpm 5; 402W22 — Pad/Brush Item Case 
14 in x 20 in 3000 rpm 10 402W25 = Size Shape . Speed For Use With No. Qty. 
Green 15 in 175 to 600 rpm 5 402W28 = 14inx20in Rectangular 17510 600 трт Rotary or Automatic Floor Machines 401М71 

16 in 175 to 600 rpm 5 402W29 — 2 175 to 350 rpm or 
17 in 175 to 600 rpm 5 402W23 - 13in Round 450010 3000 rpm ПЕРИ ИМ 41883 5 
19 іп 175 to 600 rpm. 5 A02W30 _ А 175 їо 350 грт ог A 
20 in 175 to 600 rpm 5 402W24 Trin Round — 155019 3000 rpm teenie ar’ 25 
23 in 175 to 600 rpm 5 402W31 = 20 in Round 175 to 350 rpm or ANYUS 5 
24 in 175 to 600 rpm 5 402W32 | — T 1500 to 3000 rpm J 

ж 3.25"-dia. center hole. 27 in Round 175 to 600 rpm — Rotary or Automatic Floor Machines 197378 5 

1584 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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CLEANING & JANITORIAL 
Floor Pads 


402V91 


402W33 


Burnishing Pads 


1500 to 3000 rpm. 

Aqua—Use for daily high-frequency burnishing programs. Specifically designed 
for soft finishes and produces less powdering and higher gloss levels. 
Tan—Specifically formulated pad for dry burnishing and designed for mark 
removal on harder finishes or in high-traffic areas. Produce brilliant "wet-look" 
gloss. For low to moderate burnishing programs. 


402W53 


402V84 


Natural Hair Burnishing Pads 


Polyester fiber contains minimum of 50% post-consumer recycled content. 
1500 to 3000 rpm. 


USE TOUGH .— Beige—Higher content hog's hair and synthetic fiber pad. Designed for 
Case ee Item d je d scratch removal on hard finishes and low frequency burnishing programs. 
Color Size | oy. йз No. White—Natural hair and synthetic fiber pad provides excellent results on a 
in | = А Қ көз : in 
15 in 1 5 402W34 = wide variety of floor finishes and traffic conditions. 
~ iin | 5 402V78 TMEG4 USE TOUGH 
Aqua 19in | 5 402V79 1MEG9 FLOOR PADS GUY PAD DRIVER* 
20 in | 5 402V80 1МЕН4 Case Item Item 
21 in | 5 402V81 — Color Size Qty. No. - Мо. 
24 in | 5 402V82 — 17іп 5 4021120 1MEG4 
27 in | 5 402V83 — 19 in 5 402V84 1MEG9 
7 13 іп І 5 402W41 = _ Beine 20in 5. 402/85 1МЕН4 i 
15in | 5 4021142 = 9 21 in 5 402V86 — 
17іп I 5 402V89 1MEG4 24 in 5 402V87 = 
18 in | 5 402W43 1MEG5 m 27 in 5 402V88 = 
Tan 19 in | 5 402V90 1MEG9 i7 in 5 402W53 1MEG4 
20 in | 5 402V91 |. MEH Е |. 19in 5 402W54 1MEG9- 
— ni 15 1402 | - E White —— 1 20i — NNNM 404245: ІМЕМ 
24 in 5 402V93 — 21in 5 402W56 — 
LL "f in Т 5 402194. = — on ee 5 495): - 
* 3.25"-dia. center hole. * 3.25"-dia. center hole. 
Buffing/Cleaning Pads 
Red—Cleans when damp, buffs when dry. Removes scuff 
marks while polishing floors to a high gloss. 
White—For buffing very soft finishes or for polishing soft 
waxes on wood floors. 
USE TOUGH GUY 
PAD DRIVER* 
Col Si Speed No. 
olor ize pee: 0. 
~  — itin 17510 600 rpm - 402W35 402W59 
12in 175 to 600 rpm = 
13in 17510600 rpm = М 
14 in 175 to 600 rpm = ч 
Red 15 in 175 to 600 rpm — < 2 
16 in 175 to 600 rpm — ^ 
izin 17510600 rpm 1MEG4 1 
19 in 175 to 600 rpm _ 1MEG9 ^ 
20in 17510 600 rpm 1МЕН4 7 м 
11 in 175 to 600 rpm — 
. .2in ^ 175to600rpm | | = u 
12іпх18іп 3000 rpm | = Des 
13in ^ 175t0600rpm | = же 
141п ___17510600грт — d 
White 15 in 175 to 600 rpm — y 
16 in 175 to 600 rpm = 
17in 17510 600 rpm 1MEG4 ^ 
19in 175 to 600 rpm _ 1MEG9 E 
20in 17510 600 rpm 1МЕН4 4 1MEG4 
24 in 175 to 600 rpm — 402V95 


* 3.25"-dia. center hole. 
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CLEANING & JANITORIAL 


Floor Pads 


3U074 


Stripping, Scrubbing, and 
Buffing/Cleaning Pads 


Environmentally sustainable pads are 
washable and reusable. 


STRIPPING PADS 


For rotary and automatic floor 
machines. 


High-Productivity Black 7300 


Remove old finish, dirt, and buildup. 
Increase pad-to-floor contact for more 
efficient stripping. Use to strip heavy 
buildup or for quick stripping. 


Black 7200 


Wet strip floors, maintaining consis- 
tent performance throughout the pad 
life. 


Brown 7100 


Resilient pads can be used for wet or 
dry stripping on uneven floors. Quickly 
and easily cut through old finish to 
prepare floors for refinishing. 


Description Size 
Stripping Pads, 175 to 600 RPM 


Black 7300 


Black 7200 19" 


20" x 14" 
28" x 14" 
13" 
15" 
Brown 7100 17" 
19" 
20" 
Scrubbing Pads, 175 to 600 RPM 
13" 
15" 
17" 
19" 
20" 
20" x 14" 
Buffing and Cleaning Pad, 175 to 600 RPM 
13" 


Blue 5300 


Red 5100 


White 4100 17" 


Tough Guy Pad Holder 
For Use with Pad Drivers 


3U093 


SCRUBBING PADS 


Use with rotary and automatic floor 
machines. 


Blue 5300 

Remove dirt, spills and scuffs, leaving 
a clean surface ready for recoating. 
For heavy-duty scrubbing prior to 
recoating. 


BUFFING/CLEANING PADS 


Red 5100 

Clean when damp, buff when dry. Use 
for light scrubbing without dulling the 
finish. For rotary and automatic floor 
machines. 


White Super Polish 4100 

Pad buffs very soft finishes and lower- 
traffic areas; or use for polishing soft 
waxes on wood floors. For rotary floor 
machines. 


USE TOUGH 
GUY PAD 
3M FLOOR PADS DRIVER* 
Case Item Item 
Qty. No. No. 
5 3U064 — 
5 3U065 - 
5 30066 1MEG4 
5 3U067 1MEG9 
5 3U068 1МЕН4 
10 6ENF5 1MEH4 
5 30069 — 
5 3U071 — 
5 3U072 1MEG4 
5 3U073 1MEG9 
5 3U074 1МЕН4 
10 GENF7 — 
10 GENF8 — 
5 441008 - 
5 4WD10 — 
5 4WD12 1MEG4 
5 4WD14 1MEG9 
5 4WD15 1МЕН4 
5 30058 — 
5 3U060 — 
5 3U061 1MEG4 
5 3U062 1MEG9 
5 3U063 1МЕН4 
10 GENGO — 
5 3U089 = 
5 3U091 — 
5 3U092 1MEG4 
5 3U093 1MEG9 
5 3U094 1MEH4 
10 6ENG3 1MEH4 
10 6ENG4 1MEH4 
10 6ENG5 1MEH4 
5 3U083 — 
5 3U085 — 
5 30086 1МЕб4 
5 30087 1МЕб9 
5 30088 1МЕН4 
1МЕН9 - 


* 5" dia. center hole. 16" and 18" pad drivers available on Grainger.com. 
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3U079 


32V430 


Preburnishing and Burnishing Pads 


Environmentally sustainable pads are 
washable and reusable. 


PREBURNISHING PADS 


TopLine Autoscrubber Green 5000 


For light scrubbing of floors before 
burnishing with minimal finish removal. 
For rotary or automatic floor machines. 


BURNISHING PADS 
For ultra high-speed floor machines. 


Sky Blue Hi-Performance 3050 


Restore gloss to dull floors. Great for 
frequent burnishing with less dust, point 
build up, and burning. 


Aqua 3100 


Produce a brilliant gloss on softer 
finishes or in lower traffic areas. 
Exceptional durability. 


TopLine Peach 3200 


Pads restore gloss to dull floors in a 
single pass. For use on floors with good 
base coat. Minimal finish removal. 


Description Size 
Preburnishing Pads, 175 to 600 RPM 
13" 


Green/Amber 5000 17" 


Burnishing Pads, 1500+ RPM 


Sky Blue 3050 


Aqua 3100 


Peach 3200 


White 3300 


Tan 3400 20" 


Tan 3500 


Pink 3600 


Tough Guy Pad Holder 
For Use with Pad Drivers 


Natural Blend White 3300 

Use natural hair and synthetic fiber 
pads for outstanding results on a 
wide variety of finishes and traffic 
conditions. Provide high gloss while 
minimizing swirl marks. 


Tan 3400 

Provide a brilliant "wet-look" finish on 
harder finishes or high-traffic areas. 
Best choice for scratch and scuff 
removal. 


Natural Blend Tan 3500 

Natural hair and synthetic fiber pads 
provide excellent results on harder 
finishes and high-traffic areas. 
Remove marks and scuffs while 
polishing. 

Eraser Pink 3600 

For optimum results on harder 
finishes and heavy-traffic floors. 


Remove black marks, restore excel- 
lent gloss and image clarity. 


USE TOUGH 
GUY PAD 
3M FLOOR PADS DRIVER* 
Case Item Item 
Qty. No. No. 
5 3U077 — 
5 4WG73 — 
5 3U078 1MEG4 
5 3U079 1MEG9 
5 3U080 1МЕН4 
5 32/430 1MEG4 
5 32V431 1MEG9 
5 32V432 1МЕН4 
5 32/433 - 
5 4WD58 1MEG4 
5 3U081 1MEG9 
5 3U082 1МЕН4 
5 4WD59 — 
5 4RU42 — 
5 1CJ71 — 
5 4WG83 1MEG4 
5 3U075 1MEG9 
5 3U076 1МЕН4 
5 30271 — 
5 4WG86 — 
5 3UZ90 — 
5 4WG89 1MEG4 
5 4WG91 1MEG9 
5 4W6G92 1МЕН4 
5 4WG93 — 
5 4WG95 — 
5 4WJ31 — 
5 4WC29 1MEG4 
5 4WC30 1MEG9 
5 4WC31 1МЕН4 
5 4WC32 — 
5 48041 — 
5 4WH04 1MEG4 
5 3U095 1MEG9 
5 3U096 1МЕН4 
5 4WH06 — 
5 4WH09 — 
5 4WJ27 — 
5 5ND28 1MEG4 
5 5ND29 1MEG9 
5 5ND30 1МЕН4 
5 5ND31 — 
5 4RU43 — 
5 5ND32 — 
1МЕН9 - 


* 5" dia. center hole. 16" and 18" pad drivers available on Grainger.com. 
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CLEANING & JANITORIAL 
Pressure Washers 


identify the correct plug for your application. 


5-15P 5-20P 6-15P 


Standardized NEMA configurations were created to minimize the possibility of unsafe mating of unmatched voltages and amperages. Use the figures to help 


а) 69 C5 (2 C2 (p 69 69 С» 69 


NEMA Plug Configurations 


6-20P 6-30P 6-50P L15-20P L15-30P L6-20P L6-30P 


NORTH 
Cold Water Pressure Washers, Electric/Direct-Drive D AMERICA 


= 3 piston axial pump 
= Tempered stainless steel plungers 
All models, except 5RCC2, feature a TSS motor (Total 


Stop System) which turns on and off when spray gun is 
activated and has an automatic safety valve with pres- 


sure shutoff at the head. Units include an adjustable 


Piston Operating 


HP Material Pressure Flow Rate 
Carry Style 
2.0 hp Solid Ceramic 1,900 psi 2.1 gpm 
i Solid Ceramic 1,900 psi 2.1 gpm 
Cart Style 
1.8 hp Stainless Steel 1,600 psi 1.7 gpm 
1.9 hp Steel 1,710 psi 1.3 gpm 
2.0 hp Solid Ceramic 1,900 psi 2.1 gpm 
2.2 hp Stainless Steel 2,300 psi 1.7 gpm 
Portable, Wheeled 
1.8 hp Stainless Steel 1,900 psi 1.5 gpm 


Cold Water Pressure Washers, Electric Motor 


= Crankshaft pump 

= Solid ceramic pistons 

= Downstream, low-pressure chemical injection 
= Thermal relief valve prevents pump damage 
Quiet operation and no engine exhaust make them 
ideal for indoor use. 


DIRECT-DRIVE 

35-ft. cord has ground fault circuit interrupter 
(except 3//В89). Include 36" insulated wand with 
0° to 60° spray nozzle except 3WB88 and 3WB89 
which are equipped with 15° and 25° high-pres- 
sure/chemical nozzle. Cart Style units include solid 
steel axles and tubed pneumatic tires. Max. intake 
water temp.: 125°F. 


Operating Flow Volts/ 
HP Pressure Rate Phase 
Direct-Drive, Carry Style 
1.5 hp 1,400 psi 1.5 gpm 120/1 
Direct-Drive, Cart Style 
1.5 hp 1,000 psi 2.0 gpm 120/1 
2.0 hp 1,500 psi 2.0 gpm 120/1 
4.0 hp 2,000 psi 2.8 орт 230/1 
6.0 hp 2,500 psi 3.2 gpm 230/1 
8.0 hi 3,000 psi 3.9 gpm 230/1 
Belt-Drive, Stationary Style 
2.0 hp 1,000 psi 2.5 gpm 120/1 
6.0 hp 2,000 psi 3.9 gpm 230/1 
Belt-Drive, Cart Style 
8.0 hp 3,000 psi 3.5 gpm 230/3 
Accessory 


Stainless Steel Wall Mounting Bracket, For Use With 3WB73-74 


Cold Water Pressure Washers, Electric Motor 


scrubbing by hand. 486773 includes variable high/low pressure nozzle with an adjustable 
spray pattern, 25-ft. 
486275 include high/low pressure nozzle, high-pressure, quick-connect hose, and trigger 
gun with safety lock. CSA Certified. 


» Solid ceramic pistons 
» Direct-drive 
crankshaft pump 
Feature totally-enclosed fan- 
cooled motors and carry-style 


Usable 

models also have thermal Operating Amps Hours per Net. Item 
overload protection. All come HP Pressure Flow Rate А Week Plug Туре HoseDim. Wt. No. 
witha STE power cora = тім Б; ш 1.5 135A _ 51010 5-15P %inx25ft 9510 486273 

" ; 5 hp ,400 psi .5 gpm g 0 - віп x 
with GFCI and thermal relief — eium Duty, Carry Style 
valves. Built-in low pressure 20h 1,500 psi 2.1gpm 19A 20+ 5-200P %inx25ft 5510 486274 
detergent injector eliminates "^P ^1500psi 21gpm 19A 20% 5-20Р %inx25ft 520 486775 496274 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


high-pressure nozzle. All units include either foam bottle 
or chemical injector. 5АСС2 and 5RCC3 also come with 

a ceramic plunger and crank shaft pump. 3APW3 and 
786414 include a turbo nozzle/lance. 468C08 has a quick- 
connect soap nozzle. 


Usable 


Amps Hours per Net. Item 
Al Week Plug Type Hose Dim. Wt. No. 
19A 20+ GFCI 25 ft 53 Ib 5RCC2 
19A 20+ GFCI 258 55 Ib 16X047 468C08 
12.5А 0105 GFCI Ya in x 20 ft 16.3 Ib 786A13 
13A 30+ GFCI Ya in x 30 ft 42 Ib 468C08 
20A 204 GFCI 3^e in x 30 ft 88 Ib 5RCC3 
13A 0105 GFCI Ya in x 25 ft 32.4 Ib 186A14 
15A 01010 5-15Р Ya in x 20 ft 29 Ib 3APW3 
BELT-DRIVE МЕКЕМ 
Performance Under Pressure: 

Stationary Style 


3WB73 and 3WB74 are designed for hot water use without any 
exhaust. Feature 4-ft. cord with ground fault circuit interrupter, 
user-adjustable time delay auto shutdown, and thermal overload 
protection. Industrial-duty motor is enclosed in an easy-to-access 
stainless steel cabinet. Max. intake water temp.: 180°F. Include 36" 
wand with 0°, 15°, 25°, and 40° quick-connect nozzles. 


Cart Style 

20KC14 features thermal overload protection, external bypass 
system, and totally enclosed powder-coated belt guard. Includes 
50-ft. %" nonmarking hose, insulated lance and trigger gun with 
safety lock, and 10-ft. power cord. 


Light Duty, 
1.5 HP 
1TDK4 


Usable Я 
Amps Hours per Net Item Medium 
А Week Plug Type Hose Dim. Wt. No. Duty, 2 HP 
3WB87 
13.5 A 01010 5-15Р 36 in x 25 ft 45 |b 1TDK4 
12.5A 10 to 20 5-15P ¥% in x 25 ft 90 Ib 3WB86 
17А 101020 5-20R Ys in x 25 ft 90 Ib 3WB87 
16A 10 to 20 6-20P ¥ in x 25 ft 112 Ib 3WE20 
24.1A 20+ 6-30 ¥% in x 25 ft 225 Ib 3WB88 
34.5 A 20+ 6-50P 35 in x 25 ft 225 Ib 3WB89 
18.8A 20+ 5-20P ¥ in x 50 ft 172 Ib 3WB73 
24.1A 20+ L6-30P ¥ in x 50 ft 214 Ib 3WB74 m 
Stationary Belt 
20А 20+ L15-30P  %inx50ft 31810 20KCi4 Drive, 6 HP 
3WB74 
3XY63 


zE 


486273 


high pressure hose, trigger gun, and 2-pc., 36" lance. 486774 and 


1587 
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мем Daytony 


Performance Under Pressure: 


Cold Water Pressure Washers, Electric Motor 


» Solid ceramic pistons feature a built-in chemical detergent injec- 

= Crankshaft pumps tor to apply cleaning agents and eliminate 

These washers generate fluid pressure the need to scrub by hand. Available in 
486283 with a lightweight electric motor that cart-style and carry-style. Carry-style 


provides cleaner and quieter operation than Washers are lightweight and portable and 
gas-powered engines. They remove mud, Сап be used just about anywhere. CSA 
dirt, and debris and more from a variety of Certified. 

surfaces. All except 486779 and 52PF29 


Usable 

Operating Flow Amps Hours per Net. Item 

HP Pressure Rate А Week PlugType HoseDim. Wt. Brand No. 

Light Duty, Cart Style 

20h 1,500 psi 2.0gpm 17А 101020 5-20P %inx50ft 9010 Mi-T-M 39W806 
39W807 тр 1500 psi 2.0gpm 17A 101020 5-20P %inx25 921b Dayton 486785 
Medium Duty, Cart Style 
15hp 1,000 рѕі 2.0gpm 15А 101020 5-15: %inx25 9010 Dayton 486783 
6.0 һр 2,500рві 3.2gpm 15А 101020 L15-20P %inx50ft 225Ір Mi-T-M 39М/807 
Heavy Duty, Cart Style 
8.0hp  3,000psi 3.5gpm 10А 204 16-20P %inx50ft 301) Mi-T-M 486279 * 
Industrial Duty, Cart Style 
15.0 hp 4,000 psi 3.9gpm 40А 40+ 15-50P  $8inx50ft 431 
К 5,000 psi 4.0gpm 40А 204 15-50P  $8inx50ft 431 
Light Duty, Carry Style 
1,000 psi 2.0 орт 125A 101020 5-15: %inx25 58 | 


52PF29 


Mi-T-M 52РҒ29 *T 
МІ-Т-М 391/815 * 


МІ-Т-М 39М/801 


D 
15hP 1400р] 15gpm 135A 51010 5-15P %inx25ft 45lb Dayton 486784 
, 20m 1500рї 20gpm 17А 101020 520P %inx25f 701b Mi-T-M  39WBD4 
w 39W803 OhP ^i500psi 20gpm 17A 101020 5-20P %inx25ft 761b MFT-M  39W803 


* Belt-Drive f Triplex plunger pump 


Mi-T-M 


Performance Under Pressure: 


Cold Water Pressure Washers, Electric Motor 


» Solid ceramic pistons the need to scrub by hand. All models 
= Direct-drive crankshaft pump come equipped with a high pressure hose 
и Wall mount and a quick-connect nozzle. 460J90, 


Feature a built-in chemical detergent injec- 486776, 486778, and 486277 also include 
tor to apply cleaning agents and eliminate trigger gun. CSA Certified. 


Usable 
Operating Amps Hours per Net. Item 
HP Pressure Flow Rate Al Week Plug Type Hose Dim. Wt. No. 
Medium Duty 
460J90 15hp  1,000psi 20gpm 136A 204 5-15P %inx50ft 900 486272 
6.0 hp 2,000psi 3.9 gpm 241A 20+ 6-30P Y%inx50ft 175 Ib 460J90 
Heavy Duty 


6.0hp — 2,000psi 3.99pm 164A 20: 15-20P %inx50ft 1500 486776 

3,000 psi 39gpm 228A 20. 15-30P %inx50ft 18010 486778 
480280 80hp -3000psi 399pm 345A 20 6-50P S&inx50fl 195) 486777 
1001р 4000psi 400рт 408A 20+ 6-50P Эбіпх501 2801b 486280 


Елі 


Cold Water Pressure Washers, 
Portable Gas Engine 


» Honda engine Portable units are easy to maneuver 
20кс06 SORCOT » Recoil start and transport to exactly where you 
a Aluminum frame need it. Include gun, wand, and hose. 
< » Cart style 
Usable 
Engine Operating Flow Hours Pump Net Item 
HP Size Pressure Rate perWeek Drive Hose Dim. — Wt. No. 
Heavy Duty 


6 hp 187cc  2,800psi 2.4gpm 01010 Direct %inx25ft 7510 20KC06 
6.5 hp 196сс 3,200 рѕі 2.4gpm 101020 Direct Эіпх258 850  20KC07 


- Industrial Duty 
9 hp 270сс 3,600 рѕі 2.8gpm 101020 Direct Эіпх50Нй 13010 20КС08 
2,800 psi 3.700т 20% Bell %inx50ft 15010 20KC10 
20KC10 13hp 389cc 4200psi 3.4gpm 101020 Direct  3&inx50ft 142ib 20К009 
4200 psi 3.4gpm 20% Bell — 36inx50ft 15010 20KC11 
1588 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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33M597 


33M599 


33M601 


Cold Water Pressure 
Washers, Portable 
Gas Engine 


= 20+ usable hours per week 

= Honda GX Commercial Series 
engine with Oil Alert 

= CAT industrial triplex pump with ceramic 
pistons and adjustable unloader 

= Premium pneumatic tires with steel hubs 


Include heavy-gauge steel frame, steel-braided high 
pressure hose, professional spray gun, and steel 
quick-connect spray wand. Feature 5 quick-connect 
spray nozzles: 0°, 15°, 25°, 40°, and soap. Direct- 
Drive models are equipped with secondary handle 
with instruction panel. 
Engine Operating 
Size — Pressure 
Direct-Drive 
196cc 3,200 рѕі 2.8 орт %6 in x25 ft 
270сс 3,800 рѕі 3.5gpm Эіпх508 
389 сс 4,200psi 4gpm Эіпх50й 


Belt-Drive 
389 cc 4,200 psi 


Flow Net Item 
Rate — Hose Dim. Wt. No. 


82 Ib 
122 Ib 
139 Ib 


33M597 
33M598 
33M599 
Y&inx50ft 192 Ib 


4 gpm 33M601 
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Pressure Washers 


20KC12 


Cold Water Pressure Washers, 
Portable Gas or Diesel Engine 


= Downstream, low-pressure chemical injection 
= Thermal relief valve 
= Solid steel frames 


DIRECT-DRIVE 

High pressure rating and compact design make 
these washers great for light- to medium-duty use. 
Include 36" wand, solid steel axles, and pneumatic 
tires. 


Mi-T-M Models—Feature low oil shutdown, except 
3WB97. Quick-connect nozzles: 0°, 15°, 25°, and 
chemical, except 3WB97 has 15°, 25°, and chemi- 
cal only. 


Engine Operating Flow Engine 
HP Size Pressure Rate Brand 
Mi-T-M Direct-Drive Gas Engine 
5hp 160 cc 2,000 psi 2.5 gpm Honda 
2,400 psi 2.4 gpm Honda 
6.5 hp 196 cc 3,000 psi 2.4 gpm Honda 
7 hp 212 cc 3,000 psi 2.4 gpm Mi-T-M 
9 hp 277 сс 3,500 psi 2.8 gpm Kohler 
280 cc 3,500 psi 2.8 gpm Mi-T-M 
13 hp 389 cc 4,000 psi 3.5 gpm Honda 
13.5 hi 420 cc 4,000 psi — 3.4 gpm Mi-T-M 
ChoreMaster Direct-Drive Gas Engine 
6 hp 187 cc 2,700 psi 2.3 gpm Honda 
Mi-T-M Belt-Drive Gas Engine 
13 hp 389 cc 3,000 psi 3.5 gpm Honda 
5,000 psi 4 gpm Honda 
23 hp 4220 6,000 psi 3.7 gpm Honda 
Mi-T-M Belt-Drive Diesel Engine 
9.8 hp — 3,000 psi 3.9 gpm Kohler 


ChoreMaster—Feature fold-down steel handles 
and inline water strainer. Quick-connect nozzles: 
15°, 25°, and chemical. 


BELT-DRIVE 

Provide less wear and longer life than direct-drive 
pumps. Ideal for heavy-duty use. Include external 
vibration- and heat-reducing bypass system and 
low-oil motor protection. Include 36" wand and 0°, 
15°, 25°, 40°, and chemical quick-connect nozzles. 
6CGPO and 6CGP1 come with a 48" wand. 


23-HP Electric Start—Large fuel tank allows 8-hr. 
run time. Dry battery included. Has a roll cage frame 
and lifting hook. 


Usable 
Hours Starter Net Item 
per Week Type Hose Dim. Wt. No. 
Oto 10 Recoi % in x 25 15 Ib 3WB97 
10 to 20 Recoi % in x 50 15 lb 3WB83 
10 to 20 Recoi % in x 50 85 Ib 5М201 
10 to 20 Recoi 38 in x 25 85 Ib 5JKL7 
10 to 20 Recoi 6 in x 50 129 Ib 380739 
101020 Recoi ¥% in x 50 142 Ib 5MZU4 
10 to 20 Recoi 36 in x 50 142 Ib 5MZU3 
10 to 20 Recoi 36 in x 50 142 Ib 5MZU5 
01010 Recoi Ys in x 25 15 Ib 1TDJ3 
20+ Recoi % in x 50 216 Ib 3WB72 
20+ Electric — Y&inx 50 378 10 6CGPO 
20+ Electric %inx 50 401 Ib 6CGP1 
20+ Electric — % in x 50 245 Ib 20KC12 
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Diesel or 
Kerosene, 
8 HP 
1RM77 or 
2GXL1 


48UH46 


1TDK1 


1590 GRAINGER, 


Ds 


Mi-T-M 


= Axial pump 


Engine Operating 
Size Pressure 
212сс 3,000 psi 


Mi-T-M: 


Performance Under Pressure: 


Cold Water Pressure 
Washer, Gas Engine 


= Built-in detergent injector system 

Light-duty, direct-drive pump with thermal relief valve, in-line 
water strainer, and stainless steel pistons. Includes 3 quick-connect 
nozzles, hose, trigger gun, and lance. 


Flow Usable Hours Net Нет 
Rate Hose Dim. per Week Wt. No. 
24gpm  %inx 25 ft 5 to 10 85 |b 486781 


Hot Water Pressure Washers, Electric Motor 


= Crankshaft pump 

= Solid ceramic pistons 

= High-pressure chemical injection 

= Output water temp.: 190° to 200°F (pressure 
washers); 250° to 300°F (steam cleaners) 


Mounted on sturdy rolling frames with tubed pneumatic 
tires and solid steel axles. Feature enclosed fan-cooled 
industrial motors. Thermal relief valve helps prevent 
pump damage and an easy-access coil drain helps 
prevents freezing. Include 36" x 50-ft. hoses, 36" wand 
with 15° and chemical quick-connect nozzles, and 
35-ft. electrical cord with GFCI, except 48UH46 and 


48UH47. 


Note: Additional models are available on Grainger.com. 


Operating Flow Amps Plug 

HP X Pressure Rate Volts/Phase А Type 
Diesel or Kerosene Burner Fuel 
2.0hp 1,500psi 2.0gpm 1201 20А 5-20Р 
8.0hp 3,000psi 3.5gpm 2301 36A  6-50P 
8.0hp 3,000рві 3.5gpm 230/3 24A L15-30P 
Electric Burner 
6.0hp 2,500psi 28gpm 4603 66A  — 
8.0hp 3,000psi 3.9gpm 4603 98A  — 


Mi-T-M 


Performance Under Pressure: 


DIESEL OR KEROSENE 

Top-fired oil burner enhances fuel 
efficiency and servicing. Burn #1 or 
#2 diesel fuel or kerosene. Solid state 
electronic ignition. Heavy-duty frame, 
roll cage, and lifting hook. 3WB94 and 
2GXK5 include 0°, 15°, 25°, 40°, and 
chemical quick-connect nozzles. 


ELECTRIC BURNER 

Eliminates exhaust fumes for interior 
cleaning applications. Heat exchanger 
cartridges provide consistent 
on-demand hot water. 


COMBINATION 
PRESSURE STEAM 
Usable WASHERS | CLEANERS 
Hours Pump Net Item Item 
per Week Drive Wt. No. No. 
101020 Direct 25010 | 3WB94 2GXK5 
20+ Belt 607 1b | 1RM77 2GXK9 
20+ Belt 6021р = 26XL1 
204 Belt 7251) | 48UH46 — 
20+ Belt 7251) | 48UH47 = 


Hot Water Pressure Washers, 
Diesel or Kerosene Engine 


= Crankshaft pump 

» Solid ceramic pistons 

= Low-pressure chemical injector 

= Output water temp.: 200°F 

= Thermal relief valve 

Electro Magnetic Firing (EMF) system requires 
no battery, generator, motor, or transformer. 
Top-fired burner assembly. Units burn #1 or #2 
diesel fuel or kerosene. Include pneumatic tires 
and solid steel axles. Feature easy-access coil 
drain and overpressure protection. Dual 36" 
wand with fixed chemical nozzle and 0°, 15°, 
25°, and 40° quick-connect nozzles. Electric 


start models include dry battery. Wrapped 
frame with lifting hook. Hood cover tilts for 
easy burner access. Skid-mount is heavy-duty 
powder-coated steel square tube frame. 1/2" 
schedule 80-coil with stainless steel wrap heat 
exchanger. Polyethylene burner and engine fuel 
tanks. Temperature rise is 150°F/66°C above 
ambient; max. outlet temperature is 200°F. 
Quick-connect nozzles: 0°, 15°, 25°, and 40°, 
10-gal. fuel tank capacity. Oversized crankshaft 
pump with upgraded bearings. 


Note: Additional kerosene pressure washer models are 
available on Grainger.com. 


Engine Operating Flow Engine Starter Net Item 
HP Size Pressure Rate Brand Type Hose Dim. Wt. No. 
Diesel or Kerosene, 20+ Usable Hours Per Week 
6.5 hp 196cc 2,400 psi 2.6 gpm Honda Recoil Эіпх50й 26910 3WE17 
9 hp 270сс 3,000 psi 2.8 gpm Honda Recoil %inx50ft 40710 3WB80 
13 hp 389cc 3,000 psi 3.5 gpm Honda Electric Эіпх50й 42816 3WB81 
3,500 psi 3.3 gpm Honda Electric %inx50ft 42816 3WB82 
Diesel or Kerosene, Skid-Mount, 20+ Usable Hours Per Week 
20 hp 688сс 4,000 psi 4 gpm Honda Electric — ?6inx50ft 75010 1TDK1 
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Spray Guns 
= Automatic trigger shutoff 
and trigger lock 
= Stainless steel and brass internals 
= Buna-N and PTFE seals "s 
= See Grainger.com for 


additional models 52DC83 
Weep-Style Spray Gun 1MDJ7 is 52DC82 
designed to leak to protect from freez- 
ing; suited for owner-operated and 
self-service car washes. 


1MDJ7 


Max. Max. Max. Fluid Item 
Description Pressure Flow Temp. Inlet Outlet No. 
5,075 psi 10.6 орт 320°F ЭФіпҒАРТ Жіп FNPT 1MDC8 
Spray Guns 4,000 psi 7.0 gpm 32095: = %inFNPT іп FNPT 52DC83 
4,500 psi 8.0 gpm 3209: Звіп ЕМРТ —4inFNPT 520682 
Spray Gun with 14" Extension 4,500 psi 8.0 gpm 3209: іп FNPT 22mm 52DC84 
Weep-Style Spray Gun 4,500 psi 10.6 gpm 32095: = =%inFNPT in FNPT 1MDJ7 
High Pressure Spray Gun 5,075 psi 12 gpm 32095: ЗіпРІРТ іп FNPT 16X048 5JKNO 
Heavy Duty Spray Gun 8,700 psi 21 gpm 30095: %inFNPT “in FNPT 5JKNO 
1MDD1 1MDD5 


1MDD6 
1MDE2 
їпє- Мах. Мах. Нет 

ж Zinc plated steel tubes Description Length Pressure Flow Inlet Outlet No. 
= 1/4" tube diameter, except on No. 1MDD8, 24 in 5,000 psi 10.5 gpm Vain MNP % їп МӘРТ — 1MDD1 

gl MS Ue ae i Wants шш m Emm 

i . o n B 

= Max. fluid temp.: 300°F 59in  5000psi 10.50рт іп MNP Ys in MNPT —1MDD7 


= See Grainger.com for additional models 
Molded plastic grips provide comfortable 


36 in 5,000psi 10.5 gpm Ya in MNP Үйіп MNPT — 1MDD4 


Vented Grip Wands 48in 5,000 ры. 1050рт Яіп MNP Vain МЇРТ  1MDD5 


Қар * Dual Wand 36 in 3,650 psi 10.5 gpm V in MNP Уд іп МРТ — 1MDD8 
а See DM. His пзе \ Deluxe Dual Wand 40in  4000psi 11.0gpm іп MNP WiinQC.  1MDD6 * 
eluxe Dual Wan , features stainless ES 28in  3200psí 800рт 22mmMNPT ит 0.С. SELY7 
90? Pivot Nozzle Wands, Chrome Plated = т ~ = 
steel tubes and includes a 4 female ООК. ереста Wand ате Bad А-а ыы ТОЙ A in MNPT — Vn OG Ев 
; ° Pivot Nozzle Wand, Stainless Steel in ,000 psi .0 gpm 4 in 4 in Q.C. 
connec nozze coupler and soap tip. IMDE2 -Handie Grip Stainless Steel Extension Wand 48in  6000psi 6.00рт іп MNPT iin MNPT 5ЈКМЗ 
has a 74" quick-connect discharge port. Wand Extension 24in  5000psi 10.5gpm 22mmMNPT  4inFNPT 1MDE2 * 


* 14" Quick-Connect discharge port. 


Gun/Wand/Hose Kits 


CONSUMER GRADE KIT 
Includes spray gun, 18" wand, adjustable nozzle, and 1⁄4" x 25-ft. hose. 


PROFESSIONAL GRADE KIT 
Includes spray gun, 24" wand with 1⁄4" quick connect, and 36" x 50-ft. hose. 


UNIVERSAL KIT 


Includes spray gun, lance with adjustable spray pattern head, lance with turbo 
nozzle, 25-ft. hose, foamer bottle, and adapter. 


Max. 
Max. Max. Fluid Item 
Description L Pressure Flow Temp. Inlet No. 
Consumer Kit 30in 3,000psi 5.5 gpm 140°F | 22mm MNPT  1MDK3 
Professional Kit 42in 4000р! 10.0 орт 250 °F 36 in FNPT 1MDK2 
Universal Kit 11' 2,320psi 3 gpm 140 °F 22mm 20Ј220 
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Quick-Connect 
Couplers and Plugs 1MDG7 


Change sprayer nozzles without using tools. Quick-Connect Coupler 1MDG6 and 
1MDG7 feature Viton O-rings. Brass/stainless steel, galvanized steel, and brass 
models have a max. pressure of 4000 psi. Stainless steel have a 6000 psi max. 
pressure. All have a max. temp.: 300°F. 


1MDG6 


Item 
Description Material Inlet Outlet No. 
Quick Connect Couplers/Plugs — WI ТИП $ 
; ^in ^in 
Brass/Stainless Steel Sin (Е NPT Vin ү ac 1MDG7 
Vain (FNPT YA in (F) QC 5JKN6 
Coupler Vain (МРТ Vi in (M) % 352909 
; Ys in (M)NPT Жіп (F) 0 357907 
Stainless Steel VAT МИРТ Vin (0) QC 357908 
эв in (F)NPT 38 іп (F) QC 5JKN7 
36 in (M)NPT 38 in (F) QC 5JKN8 
Q— »———ь 
1MDD9 
1MDH8 
Telescoping Wands 


= Feature internal high-pressure hoses 

= Pole tips fit standard quick-connect nozzles 

Feature removable angled spray head. Compatible with quick-connect-style 
nozzles. Ideal as an accessory for pressure washers, for cleaning home siding, 
industrial buildings, and trailers. Twist collar to extend and retract the wand. 
WAND SUPPORT BELT 

= Nylon belt with adjustable hook-and-loop closure 

= Supports 18- and 24-ft. telescoping wands 

Wand clamps to the belt for greater support and comfort during long cleaning 
jobs. 


5JKN7 
Item 
Description Material let utlet No. 
YA in (M)NPT YA in (M) QC 1MD68 
а Galvanized Steel Sen NPT Ain М ac TL 
ug & in біп 
; 36 in (F)NP 36 in (M) QC SJKNS 
Stainless Steel % in (VNPT Yin (М ac 5JKN4 
Ball Quick Coupler, % in (M)NPT, 4,000 psi 204719 
Threaded Connect Couplers/Plugs AGES m жашоо 
^in mm x 1. 
Coupler Vain (M)NPT 22mm x 1.5 (P QC 1МП12 
р 36 in (Е)МР 22mm x 1.5 B QC  1MDL4 
Brass 36 in (M)NPT 22mmx1.5(F) 0С — TMDL3 
Ya in (FJNP 22mmx1.5(M)QC 1MDL5 
Plug Ys іп (M)NPT 22mm 1MDL6 
іп (F)NP 22mm х 1.5 (М) 0С — 1MDL7 
Фіп (M)NPT  22mmx 1.5 (М) QC 1М018 


Sandblast Kits 
BRASS KIT 


Includes nozzle, 10-ft. sand hose, 
2 clamps, and sand probe. 


STAINLESS STEEL KIT WITH FAN SPRAY 
Includes 4 different-sized nozzles, 25-ft. 
sand hose, 2 clamps, and sand probe. 


Max. Max. Item 

Description Pressure _ Flow Inlet 0. 
Brass Kit 3,650 psi 5.5 gpm Ya in NPT 1MDJ4 
7,250 psi 7.6 gpm Yin NPT 1MDJ5 


Stainless Steel Kit with Fan Spray 


Adjustable 
Pressure Regulator 


Can be used with a universal gas pressure washer to 


Usut РЕ нак. E TM айыр теп convert it into a variable pressure washer. Pressure can be 
Fiberglass Poles E- Я adjusted right from the wand; from 1000 psi to a max. of 
18 ft 4,000 psi 8.0 gpm 200 °F YeinFNPT “in 0.0. 1MDD9 i i i E 
т 2:000 pst 50 ЕШ $00 —'3. in (M) OC ein IMDA? 4500 psi (dependent upon the machine being used) 
Wand Support Belt —— DRE Max. Max. Max. Item 
33 to 55" Waist Size, Black 1MDH8 Flow Pressure Fluid Temp. Inlet No. 
* Q.C. = Quick-Connect. 4.0 gpm 4,500 psi 140 °F M22 34FW17 
Spray Nozzles 
= Max. pressure: 5000 psi У" MALE QUICK- V4" MALE NPT 
= Max. fluid CONNECT NOZZLES NOZZLES 
temperature: 200°F Package includes 1 each of these Package 
1-рс., hardened stainless high-pressure nozzles with color- ^ includes 5 iden- 
steel is resistant to most coded plastic caps: 0° (red), 15° tical 15° nozzles. 
chemicals. (yellow), 25° (green), 40° (white), 
and black soap nozzle. 
Yi" MALE | 
GPM @ psi QUICK CONNECT Yi" MALE NPT 
Nozzle Item Item 
M fis чш Шуй „юы т уат ш ы in B 
.94 gpm 5 gpm .84 gpm 12 gpm .37 gpm gpm m gpm 35 gpm — 
— 35 | 157 gom Т РЕТТІ 247 T 277 oon 3.03 i S27 apm 3.5 Im 73.01 gpm -1MDF7 [  1MDH2 
— 4A | 179gm 2gpm 2450рт 2.83 gpm 3.16 gpm 346gpm 3.74 gpm 4 gpm 447 gpm 14084 71 —1MDF8 
45 2.01 арт 2.25 gpm 2.76 gpm 3.18 gpm 3.56 gpm 3.9 рт 4.21 gpm 4.5 gpm 5.03 gpm 1MDFT | 1MDF9 
5 224gpm 2.5 gpm 306gpm ^ 354gpm 395gpm 433gpm 3 468gpm gpm 5590т | à  41MDF2 |  1MDGi _ 
5.5 2.46 gpm 2.75 gpm 3.37 gpm 3.89 gpm 4.35 gpm 4.76 gpm 5.14 gpm 5.5 gpm 6.15 gpm TMDF3 | 1MDG2 
..65 | 291gpm 325gpm 398gpm ^^ 46gpm 5.14 gpm 5.63 gpm 6.08 gpm б.о орт 7.27 gpm 1МОРА |... TMDG3 
8 3.58 gpm 4 gpm 4.9 gpm 5.66 gpm 6.32 gpm 6.93 gpm 7.48 gpm 8 gpm 8.94 gpm 1MDF5 |  1MDG5 
15 6.71 gpm 7.5 gpm 9.19 gpm 10.61 gpm 11.86 gpm 12.99 gpm 14.03 gpm 15 gpm 16.77 gpm ТМОН5 |  1MDH3 
20 8.94 gpm 10 gpm 12.25 gpm 14.14 gpm 15.81 gpm 17.32 gpm 18.71 gpm 20 gpm 22.36 gpm 1MDH6 | 1MDH4 
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H NORTH 
Nozzles and Filters (Тат 
TURBO ROTARY SPRAY NOZZLES 
Improve washer's efficiency and provide the blast- 
ing power of a 0? nozzle over a wide 20? cleaning 
stream area. Solid brass body with ceramic orifice. 1MDE4 5RCC4 1MDK7 
Rubber housing protects against impact. Max. fluid 
temp. is 195 F (200°F for З5ХН58 and 35XH59). eet ey 800 1000 1500 2000 Bu ^3 3000 3500 4000 5000 co 
И" (F)NPT inlet. 5JKN1 is for use with SJKN3, see -Tarbo Rotary Spray Nozzles : 
age 1591, and includes filler and quick connect. 1.79 gpm 2.02 рт 2.52gpm 2.93 gpm 3.3 gpm 3.590рт 3.89gpn — -- | 1М0ЕЗ 
pag i p Н q eG 3,625 psi z 5 fo 6 | 2.46 gpm 2.77 dom 3.48 opm 4.1gpm 4.56 орт 5.04 gpm 5.44 gpm — — 1MDE4 
Note: The operation of the turbo nozzle may cause damage to 7107.5 | 3.13 орт  3.55gpm  44gpm 5.140рт 5.75 орт 6.3 орт 6.83 gpm — = 1MDE5 
the surface being sprayed. Test on a small area before using on "me 21 1 2 ЕШ 1 3 йрт Тет 1 9 jm 2 gpm 23 gpm Z5 opm 21 ІШ = 204221 
intended application. ' 3.9 1.8 gpm 1.9 арт 240рт 270рт 3 ст 33 dm 3.6 gpm 3.9 gpm — 20J223 
4 1./9gpm 2.02gpm 2.52gpm 2.93gpm 3.3gpm 3.59 орт 3.89 gpm 4.17 gpm 4.39 gpm | 1MDE6 
SPECIALTY NOZZLES 5,075 psi 5.5 246gpm 2.77gpm 3.48gpm 4.1 орт 4.56gpm 5.04 орт 5.44 орт 5.84 gpm 6.17 орт | 1MDE7 
i rá 3.13gpm 3.19 орт 4.03 орт 4.70рт  5.3gpm 5.86 орт 6.31 орт 6.8 орт 7.18 gpm | 1MDE8 
No physical nozzle change necessary between 500096 — 25 Тыл ЕТТІ gum. iq igno ШЫ gum. АТЫП gon | IRMA 


high pressure and soap nozzles. Max. fluid temp. AR Turbo Rotary Spray Nozzles 


i °F: | VAI А 10 4.4 gpm 5 орт 6.1 орт торт 17.90рт 8.6 орт 9.3 орт 10 дрт 11.1 орт | 35HX58 
is 300°F; inlet and outlet ports are 74" (F). 58004. 5,800 psi —15— 53 gom борт  73gpm 8.4. gpm 94(0рт 10.3 gpm 11.2 арт 12 gpm 13.4gpm | 35HX59 


Long-Range Soap Nozzle quick connects to pres- Max. Max. Item Max. Max. Item 
sure washer wand and projects chemicals 15 to 20 Specialty ition Pressure — Flow Material No. an ев Presse. Flow Material No. 
ft. Adjusts from fan spray to stream. No assembly : Nickel-Plated : : Brass, Plastic 
required. ш шышы 2,900 psi 8.0 gpm Brass  1MDJ3 — inNPT 4,060psi — — Stainless Steel — 99HX91 
ong Range Fan ап! A = i А А аа, Brass, Plastic, 
TURBO NOZZLE INLET FILTERS Soap Spray Nozzle 4,000 psi Brass/Plastic 5RCC4 pull un vid psi Stainless Stee! — 99HX92 
9 В Мах. Item Flow Switches | . 
Filters prevent turbo nozzles from clogging by trap- ктт аа Inlet Material No. xn MET 3450 psi 8 gpm brass, fastic, steal d 
" 1 i i j rbo Nozzle Inlet Filters 8 In N ,00У ps! gpm Brass, Plastic, stee 
ping fine debris particles. Install easily between the 5.000 psi Ya in (АРТ Brass/Stainless Steel 1MDK6 TAR Swivels j i 
end of the lance and turbo nozzle. Max. flow is 8 5.000 psi V4 Quick-ConnectPlug Brass/Stainless Steel 1MDK7 Ain NET 225 psi ? gpm plain ess Steel Ed 
2 А Я в In р, psi gpm alnless oteei 
gpm; max. fluid temp. is 200°F. % in NPT 4,500psi 8 gpm Brass 35HX57 


Sewer Cleaning Pressure Washer Accessories 
Use to convert pressure washers to jetting FOOT-ACTUATED VALVES 


machines, or to clean sewer drain lines. Foot-controlled valves allow both hands to 

SEWER AND ROTATING NOZZLES be free to control the sewer hose. 1⁄4" FNPT 

Stainless steel, bull-nose nozzle slides easily outlet. ЗАМТ9 SANUS 

into drain pipes and sewer lines to flush PUMP DISABLER VALVES 

debris or clear frozen pipes while attached to Jetter valves convert standard triplex plunger 

sewer hose. pumps into sewer cleaning pumps. Disabler 

SEWER HOSE pulse valves have adjustable levers to change 

Flexible hose for use with sewer nozzles. EN, to E. ш by turning the 

Max. temp.: 160°F. andle on the valve. 

Nozzle GPM @ psi Item SANVA 
Size | 800 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 No. 


рп M metas Inside Мах Hose — Item 


5 арт 2.25 орт 2.76gpm 2480рт  3.56gpm 399pm  421gpm  45gpm | SANTO Dia. Pressure L —— No. Max. 
55 |246gpm 2.75 т 3.37gpm 3.89gpm  4.35gpm 4./6gpm 5.140рт 5.5 орт | 3ANU1 Sewer LT M ps 508 3ANV6 pee Мах. Van ra 
жін ніш Port Sewer Nozzles -98gpm 46gpm 54140рт 5.63gpm  6.08gpm 6.5gpm | 3ANU2 ái ín 4400 psi ‘oot SANT Foot-Actuated Sewer Valves xim 
1.79 g pm 2.45 gpm 2.83gpm 24160рт 3.46gpm 3.74gpm  4gpm | 3ANU3 ein psi ,JUUpsi 9.0 gpm ы 
55245 pm 7 220 орт 3.27 орт 3.89 om 435gpm 4./69pm 5414 орт  5.5gpm | 3ANU4 in 4000рві 200ft SANVI _ 5,000psi 1200рт 300°Ғ SANVS 
6.5 |2.91gpm 3.25 орт 3.98gpm  4.6gpm 5.14gpm 5.63gpm  6.08gpm 6.5gpm | 3ANUS Max. . . Item 
8.5 | 38gpm 425gpm 5.21gpm 6.010рт 6.72gpm 7.36gpm  7.95gpm  $8.5gpm | 3ANUG Pressure Dim. For Use With No. 
{2-15.37 gpm борт 7.35 gpm 8.49 gpm  9.49gpm 10.39gpm 11.22 gpm  12gpm | 3ANU; Pump Disabler Valves 
AFL intel Fort Rotating Sewer Nozzles t 3.56 3.9 421 4 3ANUS MET EC 3005-0MHB, GC 3003- 
5 .01 арт 2.25 gpm 2.76 gpm .18 gpm .06 gpm .9 gpm 21 gpm .9 gpm i 14i ші ; du^ гі ; Qu-OUUQ- 
268gpm  3gpm  3.67gpm 424gpm  474gpm  52gpm  5.6igpm борт | 3ANU9 3,000 рэі 1% InWx 3% in L OMRB, GH-2403-0GAH, Annovi SANI 
ж n те E Rotating тин та 3.18 3.56 3.9 4.21 45 SANVI Mir No. GH-3004 ОН, АП 
j 01 gpm 2.25gpm 2./76gpm  3.18gpm 2.560рт  3.9gpm 4.21 gpm .5 gpm ШУТ и} . GH-3004-0EGH, 
5 |2.44gpm 2.5gpm 3.06gpm 3.54 орт  3.95gpm 4.33gpm 4.68gpm 50рт | 3ANV2 2000 psi ША n үн i E Reverberi RK Series Pumps mE 
85 | 3.8gpm 425gpm 5.210рт 6.01(рт  6./20pm 7.36gpm 7.95gpm  8.5gpm | 3ANV3 4.000 рві 172 іп М/х ЗУ іп  Annovi Reverberi XW Series Pumps — 3ANWS 


@ йы мем (аш 


Fest ae We Quay ter 36RM51 


Porformance Under Pressure: 


High-Speed Rotary Surface Cleaners 


Suited for decks, patios, sidewalks, driveways, pool decks, and parking 
lots. 3WB98 includes trigger gun with (2) 42" nozzles and pneumatic 
tires. 36RM51 and 36RMS52 include pressure washer with Honda engine 
for increased versatility. 


Cleaning Max. Flow Housing Item 
Path Pressure Rate Material Brand No. 
Cleaners 
14in 4,000 psi — 3to8gpm Polypropylene АН North America 45МА06 
28 in 4,000 psi — 3to 10 gpm Aluminum Mi-T-M 3WB98 
Cleaners w/ Pressure Washer 
20 in 2,500 psi 3.5 gpm Polypropylene Dayton 36RM51 
24 in 4,000 psi 4 gpm Stainless Steel Dayton 36RM52 
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CLEANING & JANITORIAL Scan. Order. Done. 
Pressure Washer Accessories Details on page А1. 


3 
sim 
Pressure Washer ^ 
Chemicals 22KD99 — 
Designed for use in all types of 
pressure washers. 1MDJ8 3ANW4 . 
SPEEDAIRE 
Item ДД 
Description Size Brand No. 

Crankcase Oil, SAE Grade 30 16 oz. — 1MDJ8 Pressure 

Simple Green Deck and Fence Cleaner Concentrate 1gal Simple Green 3ANW4 

Simple Green House and Siding Cleaner Concentrate Tgal Simple Green 3ANWS Washer Hoses 12LT8 

Simple Green Concrete and Driveway Cleaner Concentrate 1gal Simple Green 3ANW6 + s А 

Simple Green Heavy-Duty Cleaner and Degreaser Concentrate — 1gal Simple Green 3ANW7 SPEEDAIRE abrasion resistant. RMA Class B oil 


2600 psi models have a textile braid resistance and 4:1 safety factor. 
reinforcement, and RMA Class B oil FOOD GRADE 

resistance. 3000 to 4500 psi models 
have a wire braid reinforcement, and Resists oil, abrasion, and animal fats. 


RMA Class A oil resistance. Outside cover has Microban antimicro- 
YELLOW, NITRILE bial protection. 4:1 safety factor. 


Single wire braid reinforcement. 


Water 


B Stainless steel wire braid reinforce- STEAM CLEANER/ 

rooms ment for protection against oil and PRESSURE WASHER 

Rust-resistant brooms provide a wide clean- animal fat. RMA Class A oil resistance Si i id rei 

; : И Max. It : ingle wire braid reinforcement. For 
ing path for fast and easy cleaning. Units резснріоп w Pressure No. | and 4:1 safety factor. steam cleaners or combination steam 


hook up to pressure washer spray gun lance ^ 3-Nozze 12іп 4,000 psi 1MDK4 


with a standard 14" quick disconnect plug. 4-Nozzle 16 in 4,000 psi 1М0К5 BLUE AND BLACK, NITRILE cleaners/pressure washers. Handles 


1500 psi models have a textile braid hot water up to 250°F at 3000 psi 
reinforcement. 3000 and 4500 psi (2500 psi on 12" ), or steam up to 
models have a wire braid reinforce- 325%Ғ at 350 psi. 4:1 safety factor. 
ment. Blue hoses are nonmarking and 


Inside Hose Max. Working Fitting Max. Item 
Dia. Length Pressure @ 70°F Size* Temp. No. 
Speedaire, Black, PVC 
; М22 Female x o 
ип 25 2,600 psi M22 Female 140°F 22KD99 
25 2,600 psi Vain x M22 140°F 22KD97 
Speedaire, Black, Nitrile 
Vis in 25 3,500 psi M22 Female x 250°F 22KE04 
50 3,500 psi M22 Female 250°F 22KE05 
®[Q[REELCRAFT 30 3,000 psi 250°F 22KE01 
К 50 3,000 psi } : 250°F 22KE02 
ee in 50 4500ps тх 250°F —  22KE06 
А \ 100 3,000 psi 250°F 22KE03 
Mi-T-M Yellow, Nitrile 
Pressure Wash Hand- 23 $000 bs E MN T 
25 3,000 psi 250°F 1DKN1 
Crank Hose Reels ¥% in 50 1,500 psi 36 in x 6 in 250°F 1DKN4 
50 3,000 psi 250°F 1DKN2 
These hose reels are equipped with a high-pressure water swivel that handles a . 100 1,500 psi . - 250°F 1DKN5 
; А іп 50 3,000 psi Vb in x Ve in 250°F 1DKN3 
broad range of pressures, temperatures, and chemicals. These steel reels with- Blue, Nitrile 
А , 
stand corrosion, hold tangle-free hose, and mount on the floor, wall, bench, or ; 50 3,000 psi ; қ 250°F 3JT38 
; ; ; ; : Yain т V in x Yain 5 
in trucks. They are used with water or chemical hoses for equipment cleaning, 10 200 ре Aer SIE 
à а : А ER г "m 
pressure washing, and in agricultural spraying. % in 100 3,000 psi % in x Yin 250*F 3JT39 
Seal Reel Item Black, Nitrile 
Hose Cap. Overall Dim. Material Color ^ Brand No. " i 25 1,500 psi Vain x Vai 200°F 2P768 
Max. Operating Pressure: 3,000 psi “Л 30 3,000 psi HIA Tn 250°F 2P763 
100 ft(%in 1D.) 13 %inLx 18 in Wx 17 inH Nitrile | Black —  1MDK1 30 1,500 psi 200°F 2P769 
Max. Operating Pressure: 5,000 psi 30 3,000 psi 250°F 2P764 
100ft(96inLD.)  14inLx13%inWx20%inH ТЕР Red  Reelcraft 5KPC9 50 1,500 psi 200°F 3JT35 
150 ft (1 in LD.) 32 in Lx 17 Y? in Wx 20 in H FKM Вак МІ-Т-М 3WE18 % in 50 3,000 psi 36 in x ¥% in 250°F 2P765 
250 ft (% in 1р.) 18 in Lx 18 in Wx 18 in H Nitrile ^ Silver — 5RCC7 50 4,500 psi 250°F 3JT42 
O 100 3,000 psi 250°F 3JT36 
100 4,500 psi 250°F 3JT41 
4 Black, Synthetic Rubber 
clle. i 50 6,000 psi ; ; 250°F 1ZLH4 
SL , 45ТР60 iiid 100 6000psi тіп 250*F 12LH5 
\ Bulk Hose without Fittings, Black, Synthetic Rubber 
Pressure Washer Yin 500 3,000 psi 250°F 1ZLH6 
( 36 in 500 3,000 psi No Fittings 250°F 1ZLH7 
P m S r win 500 3,000 psi 250°F 1ZLH8 
u p avers Food Grade, Yellow В 
Unique antifreeze and lubricant formula. % ЕШ 2000 РЫ 5 МАРТА 10251 1418 
Protect pistons and seals from damage Steam Cleaner/Pressure Washer, Black à Е 
during storage. For use before extended КЕ 30 300% рві — Sor pun 
віп ,000 psi h in x $6 in E 
storage and before startup the next season. 100 3,000 psi 305*F 3JT43 
Max. Item 30 2,500 psi 325*F 4КТ64 
Size Pressure Max. Fluid Temp. Inlet No. іп 50 2,500 psi Vs in x Vain 325°F 4КТ65 
4 oz : 3 1 45TP60 100 2,500 psi 325°F 4KT63 
10 oz 0.1 psi 122 °F 38 in NPT ASTP61 7$cSwivel 
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PAINTING 
Architectural Paint 


For additional paint, go to Grainger.com and search interior paint. 


STEP 1 


"Paint Color Family" column. 
Example: Blues. 


Decide what size and finish 


number in the table under the 
finish and "Item No." column. 
Example: J2138 — FLAT, 1 gal. 


1 EO. 


e PRATT & LAMBERT 
PAINTS 
Never compromise 


Accolade Paint 


= Dry time: 30 min. to touch, 
4 hours to recoat 

= Coverage: 400 sq. ft./gal. 

= VOC content: <50 g/L 


Identify the color type under the 


FLAT 

1 gal. 5 gal. 

Paint Item Item 

 ColorFamily | Мо. No. 

й | 42138 | J2146 

3 ее 12139 12147 

Neutrals J2140 J2148 
STEP 2 


you'll need. Then locate the item 


Paint Item Item 

. Color Family No. No. _ 
Blues J2138 J2146 | 
Greens J2139 J2147 
Neutrals J2140 


12148 | 


Т 


| STEP3 


Specific Color? Here's How: 


; Search for the Item number on Grainger.com. 


; Select Paint, Equipment and Supplies. 


: Once on that page, you will see all of the 


: available colors. 


| | Yousearchotor)2138 


Architectural Paint 


Accolade Paint 

The finest-quality paint and 
primer in one is 100% acrylic 
waterborne and features a 
low-VOC formula. 


Fresh Spec Zero VOC Paint 
Premium quality, profes- 
sional low-VOC coating is 
GREENGUARD GOLD certified. 
It offers high hide, smooth 
application, and makes touch 
ups easy. 


Pro-Hide Gold Ultra Paint 
Best professional quality 
product is ideal for both 
residential and commercial 
applications. 

Pro-Hide Silver 5000 Paint 
Proven performance for 
professionals on a budget. 
Economy Paint 

A quality, general-use paint for 
high-turnover jobs. 


Paint Finish Types 


FLAT 

Minimally reflective finish free 
from gloss or sheen. Meant to 
absorb light in order to hide 
imperfections. 

VELVET 

Soft, stain-resistant finish has 


low light reflectivity. Minimizes for higher traffic areas. 


imperfections and maintains 
uniformity. 
EGGSHELL 


Low luster that noticeably 
reflects light. 


Provides excellent coverage and hide. Washable, scrubbable paint applies smoothly with 
outstanding durability. Use on properly prepared drywall, plaster, masonry, wood, metal, 


and previously painted surfaces. 
Note: All paint is nonreturnable. 


FLAT VELVET SATIN SEMI-GLOSS EGGSHELL SEMI-GLOSS 
1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1gal | 5gal | 1gal | 5 gal 
Paint Item Item Item Item Item Item Item Item Paint Item Item Item Item 
Color Family No. No. No. No. No. No. No. No. Color Family No. No. No. No. 
Interior Paint Exterior Paint 
Blues J2138 | J2146 | J2189 | J2197 | J2154 | J2162 | J2170 | J2181 Blues J2106 | J2114 | J2122 | J2130 
Greens J2139 | J2147 | J2190 | J2198 | J2155 | J2163 | J2174 | J2182 Greens J2107 | J2115 | J2123 | J2131 
Neutrals 12144 | J2148 | J2191 | J2199 | J2156 | J2164 | J2175 | J2183 Neutrals J2108 | J2116 | J2124 | J2132 
Oranges 12141 J2149 | J2192 | J2200 | J2157 | J2165 | J2176 | J2184 Oranges J2109 | J2117 | J2125 | J2133 
Purples J2142 | J2150 | J2193 | J2201 | J2158 | J2166 | J2177 | J2185 Purples J2110 | J2118 | J2126 | J2134 
Reds J2143 | J2151 | J2194 | J2202 | J2159 | J2167 | J2178 | J2186 Reds J2111 | J2119 | J2127 | J2135 
Whites J2144 | J2152 | J2195 | J2203 | J2160 | — | J2179 | J2187 Whites J2112 | J2120 | J2128 | J2136 
Yellows 12145 | J2153 | J2196 | J2204 | J2161 | J2169 | J2180 | J2188 Yellows J2113 | J2121 | J2129 | J2137 
PRATT & LAMBERT FLAT EGGSHELL SATIN SEMI-GLOSS 
PAINTS 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 
ны Paint Color | Нет Item Item Item Item Item Item Item 
Family No. No. No. No. No. No. No. No. 
Fresh-Spec Interior Paint 
А Beiges 16599 | J6600 | J6601 J6602 | J6603 | J6604 | J6605 | J6606 
Тего-/06 Paint Blacks J6607 — J6608 — 16609 - 16610 — 
. Blues J6611 | J6612 | J6613 | J6614 | J6615 | J6616 | J6617 | 16618 
= Dry time: 1 hr. to touch, Browns J6619 | J6620 | Ј6621 J6622 16623 | J6624 | Ј6625 | J6626 
4 hr. to recoat Golds 166277 | J6628 | J6629 | J6630 | J6631 | J6632 | 16633 | J6634 
| бгау$ 16635 | J6636 | J6637 | J6638 | J6639 | 16640 | 16641 | 16642 
= Coverage: 400 sq. ft./gal. Greens | J6643 | J6644 | J6645 | J6646 | 0647 | J6648 | J6649 | J6650 
= VOC content: «50 g/L Neutrals | J6651 | J6652 | J6653 | J6654 | J6655 | J6656 | J6657 | J6658 
: ioar Oranges | J6659 | J6660 | J6661 J6662 | J6663 | J6664 | J6665 | J6666 
Perfect for occupational residential/ Pinks 16667 | J6668 | J6669 | J6670 | J6671 | J6672 | J6673 | J6674 
commercial repaints and new Purples J6675 | J6676 | J6677 | Ј6678 | J6679 | J6680 | J6681 | J6682 
i iah hi Reds J6683 = J6684 | J6685 | J6686 | J6687 | J6688 | J6689 
construction. High hide, smooth Silvers J6690 | J6691 | J6692 | J6693 | J6694 | J6695 | J6696 | J6697 
application and excellent touch ups. Whites | 46698 | J6699 | J6700 | J6701 | J6702 | J6703 | J6704 | J6705 
Note: All paint is nonreturnable. Yellows J6706 | J6707 | 46708 | 16709 | J6710 | J6711 | J6712 | J6713 
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MID-SHEEN 

Very versatile with subtle gloss 
and average light reflectivity. 
Washable, scrubbable finish is 
burnish-resistant. 


SATIN 
Low luster appearance is ideal 


SEMI-GLOSS 

Moderate glossy finish 
provides great reflectivity. 
Shiny finish is washable and 
scrubbable with excellent stain 
resistance. 


R 
PRATT & LAMBERT 


LADE 


ACCO 


INTERIOR 


1-gal. 
Item 
Color Size No. 
Interior/Exterior Primer 
White 1 gal 41CP46 
White 5 gal 41CP45 
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PAINTING 
Architectural Paint 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


PRATT & LAMBERT 
ҚТЫ ее 
_ А 
Pro-Hide Gold Ultra Paint 


= Dry time: 30 min. to touch, 4 hours to recoat 

= Coverage: 400 sq. ft./gal. 

= VOC content: <50 g/L 

Provides a durable, uniform finish with outstanding hide and 
excellent touch-up. Offers superior washability. Use on properly 
prepared drywall, plaster, masonry, wood, metal, and previously 


1-gal. 


r т ainted surfaces. 
оу INTERIOR p ы, 
"2 EGGSHELL Note: All paint is nonreturnable. 
BAT EX 1 gal 5 gal 
Item Item 
m Color No. No. 
Primers 
Primer 40TC72 40TC73 
FLAT EGGSHELL SATIN MID-SHEEN SEMI-GLOSS White 410Р52 41СР51 
Paint | 1gal | 5gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal FLAT EGGSHELL SEMI-GLOSS 
Color | Item | Нет Item Item Item Item Item Item Item Item Paint Color | 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 
Family | No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. . Family 
Interior Paint Exterior Paint 
Blues | J1793 | J1809 | J1785 | J1801 | J2002 | J2025 | J1821 | J1836 | J1994 | J2017 Blues 39NK60 | 39NTO9 | 39PL17 | 39MF78 | 39MK78 | 39MR37 
Greens | J1794 | J1810 | J1786 | J1802 | J2003 | J2026 | J1822 | J1837 | J1995 | J2018 Greens | 39NK38 | 39NP61 | 39PJ76 | 39MF67 | 39MJ36 | 39MP99 
Neutrals | 41795 | J1811 | J1787 | J1803 | J2004 | J2027 | J1823 | J1838 | J1996 | J2019 Neutrals | 39NJ79 | 39NT23 | 39PL14 | 39MF46 | 39MK77 | 39MP66 
Oranges | J1796 | J1812 | J1788 | J1804 | J2005 | J2028 | J1824 | J1839 | J1997 | J2020 Oranges | 39NM51 | 39NU57 | 39PM57 | 39MG53 | 39MM39 | 39MU25 
Purples | J1797 | J1813 | J1789 | 1805 | J2006 | J2029 | J1825 | Ј1840 | J1998 | J2021 Purples | 39NL58 | 39NU01 | 39PM12 | 39MG59 | 39ML92 | 39MT82 
Reds | J1798 | J1816 | J1790 | J1806 | J2007 | J2030 | J1826 | J1841 | J1999 | J2022 Reds 39ММ03 | 39NU09 | 39PM11 | 39MG61 | 39ML55 | 39MT89 
Whites | J1799 | J1817 | J1791 | J1807 | J2008 | J2031 | J1827 | J1842 | J2000 | J2023 Whites 39NJ96 | 39NRO3 | 39PKi6 | 39PR22 | 39MJ77 | 39MP83 
Yellows | J1800 | J1818 | J1792 | J1808 | J2009 | J2032 | J1828 | J1843 | J2001 | J2024 Yellows | 39NH64 | 39NN80 | 39PH82 | 39MH42 | 39MH92 | 39МР08 
“же Pro-Hide Silver 5000 Paint (2s: 
= Dry time: 30 min. to touch, 4 hours to recoat 
= Coverage: 400 sq. ft./gal. 
= VOC content: «50 g/L 
| Offers good hide characteristics with a smooth and uniform 
\ PRATT LAMBERT Жарқ 1 gal 5да 
іпіѕћ. Use on properly prepared drywall plaster, masonry, wood, Item Item 
primed metal, and previously painted surfaces on residential and — ., ОШ ит но. но. 
commercial applications. White 41СР48 41CP47 
Note: All paint is nonreturnable. Interior/Exterior Interior High Build Paint 
кү Off White = 410Р58 | 
FLAT EGGSHELL SEMI-GLOSS FLAT EGGSHELL 
1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 5 gal 5 gal 
Paint Color Item Item Item Item Item Item Paint Color Шет Paint Color Item 
a Family No. No. No. No. No. No. Family No. Family No. 
К> JELL Interior Paint Interior Ceiling Paint ^ Interior High Build Paints 
\ : ri Blues 11922 | J1938 | J1914 | J1930 | J1850 | J1858 Blues | J1906 Blues J1866 
NI Greens J1923 | J1939 | Ji915 | J1931 | J1851 | J1859 Greens | J1907 Greens J1867 
MIGFACBON GUARANTE! / Neutrals J1924 | Ј1940 Ji916 | J1932 | J1852 1860 Neutrals | J1908 Neutrals J1868 
V af Oranges J1925 J1941 J1917 J1933 J1853 J1861 Oranges | J1909 Oranges J1869 
——7 Purples J1926 J1942 J1918 J1934 J1854 J1862 Purples J1910 Purples J1870 
TOS Reds J1927 | J1943 | J1919 | J1935 | J1855 | J1863 Reds J1911 Reds J1871 
"gam Whites J1928 | J1944 | J1920 | J1936 | J1856 | J1864 Whites | J1912 Whites J1872 
Yellows 11929 | J1945 | J1921 | J1937 | J1857 | J1865 Yellows | J1913 Yellows J1873 
Interior, шш B 
Item Item 
Color No. No. 
Primers 
Latex Primer 40TC72 — L- 40173 | 
1-gal. FLAT EGGSHELL SEMI-GLOSS 
|, vay 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 
[ry І Item Item Item Item Item Item 
Paint Color Family No. No. No. No. No. No. 
Wall Pain Interior Paint 
UN PM. Blues J2066 12090 12058 12082 12074 12098 
PRATT & LAMBERT WHITE (PASTEL BASE) Greens J2067 J2091 J2059 J2083 J2075 J2099 
hever compromise ч “ШИЮ. m Neutrals J2068 | 2092 | 12060 | J2084 | J2076 2100 
Е Ер ш) Oranges J2069 12093 12061 12085 J2077 J2101 
Economy Paint Purples J2070 J2094 J2062 J2086 12078 12102 
Reds J2071 12095 12063 12087 12079 12103 
1 Dry time: 30 min. to touch, 4 hours to recoat Whites J2072 J2096 J2064 J2088 J2080 J2104 
= Coverage: 400 sq. ft./gal. Yellows J2073 12097 12065 12089 12081 12105 
VOC content: «50 g/L FLAT oe eee 
Е " 9 1 gal 5 gal 1 gal 5 gal 
Provides average hide and durability. Use on properly prepared drywall, plaster, Item Item Item Item 
з ge Оба u a! ty е proper'y prep y plaster, Paint Color Family No. No. No. No. 
masonry, wood, metal, and previously painted surfaces. Exterior Paint 
Note: All paint is nonreturnable. Whites 40TC74 40TC75 40TC76 407С77 
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Drywall Repair 


Use with gypsum, drywall, 
nailheads, corner beads, wood, 
plastic, brick, plaster, metal, 
Stucco, masonry, and concrete. 


COMPOUNDS 


DryDex Premium Lightweight 
Joint Compound—Features dry 
time indicator. Compound goes on 
pink, dries white. 


Lightweight Wallboard Joint 
Compound—Ready-mixed light- 
weight formula. 


DAP FASTPATCH 30 Patching 
Compound Powder 
—Multipurpose formula resists 
impacts, shrinking, and cracking. 
Can be painted without priming. 


SPACKLING 


DryDex Spackling—Dry-time 
indicator goes on pink and dries 
white. 


Vinyl Interior Spackling— 
Resists cracking and crumbling. 


Fast n' Final Lightweight 
Spackling - Interior/Exterior— 
1-step interior/exterior formula 
requires no sanding. White color. 
Lightweight. 


For additional paint, go to Grainger.com and search interior paint. 


Е 
Premium Lightweight V 


Joint Compound 


| apuesto liviano de primera раға mtr! 
DEX = 


| "hn 
Tuve 


PATCHING MEA 
ElastoPatch Flexible Patching 
Compound—Permanently eliminates recur- 
ring cracks. 


Presto Patch Ready-Mixed Multi-Purpose 
Patching Compound—Ready mixed 
patching compound for filling, leveling, and 
patching holes. 


All-Purpose Stucco Patch—Blends natu- 
rally with existing stucco. Interior and exterior 
use. 


Wood Filler—Fills small holes and cracks 
in interior and exterior surfaces. Adheres to 
stucco, plaster, drywall, and wood. 


Plaster of Paris—For patching and repairing 
large holes in interior plaster or wallboard. 


Patching Plaster—For major repairs on 
interior plaster or wallboard surfaces. 


Item 
Description Size Dry Time No. 
Compounds 
DryDex Premium Lightweight Joint Compound 1 gal Varies 10L498 
Lightweight Wallboard Joint Compound 1 gal 24 hr 26KY6 * 
Lightweight Wallboard Joint Compound 3 Ib 24 hr 2GKY7 * 
DAP FASTPATCH 30 Patching Compound Powder 3.5 Ib Varies 29RU97 
Spackling 
DryDex Spackling 14 5hr 26KY9 * 
Vinyl Interior Spackling 1at 5hr 5E110 
Fast n' Final Lightweight Spacklin A 
- Interior/Exterlor uia А 19 Varies 5E113 
Patching 
ElastoPatch Smooth Flexible Patching Compound 1at 3hr 2GKZ6  * 
ElastoPatch Textured Flexible Patching Compound 1q 3hr 26K77 * 
Presto Patch Ready-Mixed Multipurpose * 
Patching Compound ial 1 gal 5hr 2GLAT 
All-Purpose Stucco Patch 1 gal 36 hr 2GKZ5 * 
Wood Filler 1q 48 hr 54PC56 
Plaster of Paris 4lb 72 hr 10L526 
Plaster of Paris 810 72 hr 10L527 
Patching Plaster 32 02 5hr 10L528 
1 gal 5 gal 
Item Item 

Color No. No. 
Primers 

Primer 40TC72 40TC73 


* VOC compliant. 


[поо т) 


Industrial Primer 


Heavy-duty primer offers good protection for steel in normal industrial environments. Industrial 
Primer is for interior and exterior use. Easy to apply by spray. Fast drying. Can be topcoated 

with alkyd and latex coatings. Weld-Thru Primer is rust inhibitive and designed for shop-priming 
structural steel. Excellent choice for where harsh environments put heavy performance demands 
on a shop-applied primer. May be welded through with no effect on the weld's integrity. 


> CHOOSE: 
Color 
Industrial Primer 
Gray, Red 
Weld-Thru Primer 
Black, Gray, Red 
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Finish Size 
Flat 1 gal 
Flat 1 gal 


PAINTING 
Drywall Repair, Paint & Primer 


erc 


Rust Tough and 
Rust Tough 250 


Primer and Paint 

= VOC content: « 250 g/L 
Corrosion-resistant, direct-to-metal 
alkyd enamel. Protects against mild 
chemicals, fumes, oil, and grease 
stains. Excellent hide, color, and 

gloss retention. Superior chip, crack, 
and peel resistance. Rust Tough 

250 performs like a traditional alkyd 
enamel. For use in moderate to severe 


Cont. Net Met Cont. 3,721 « TIAMA 
industrial environments and is accept- -- 


able for use їп federally inspected 95605 
meat and poultry plants. 
P CHOOSE: Item 
Color Finish Size No. 

Rust Tough Paint 

Black, White, Light Machinery Gray, Safety 

Orange, Safety Red, Safety Yellow, White Base Gloss 1 gal J5606 
Rust Tough 250 Primer 

Gray, Red Oxide Gloss 1 gal J5604 
Rust Tough 250 Paint 

Black, Dark Machinery Gray, OSHA Equipment 

Yellow, Light Machinery Gray, Safety Blue, Gloss 1 gal J5605 


OSHA Safety Red, Safety Yellow, White 


Соу) 


Tough Coat and 
Tough Coat 
Quik-Dry Paint 
Multipurpose alkyd gloss enamel 
designed for new construction and 
industrial maintenance applica- 
tions. For interior and exterior 
applications. Dries fast and allows 
equipment to be placed back in 


service quickly. Chip and flake 
resistant. Tough Coat Quik-Dry is 


Cont. Net /Net Cont. 3,78 L #10585 


А P A J5607 
ideal for industrial, OEM and metal 
fabrication. Air dries within 15 min. 
> CHOOSE: Item 
Color Finish Size No. 
Tough Coat Paint 
Black, Aluminum, Safety Orange, 
Safety Red, Safety Yellow, White Gloss 1 gal 15607 
Safety Yellow Gloss 5 gal J5607 
Tough Coat Quik-Dry Paint 
Black, International Harvester Red, ; 
Machine White, White Base Flat, High Gloss 1gal 45608 
J5609 
Item 
No. 
J5609 
Cont, Net [Net Cont. 3,781 1 
J1475 к 


PAINTING 
Paint & Primer 


ZINSSER(G)) 


Bulls Eye 1-2- 
3 Water-Based 


PRIM 


FOR АЦ MER 


Primer-Sealer 
Stain-Blocker 
= Low odor 
= Mold and mildew resistant 
Mfr. Item 
Size VOC Content Dry Time Recoat — Coverage Model No. 
1 gal Ed thr EU БЕ 2001 4HFD3 


SERUSTOLEUM 


PERFORMANCE 


4CY28 
ESRUSTOLEUM M mise ж 
BRANDS x NM. 
Н 4CY29 
Sierra Water-Based 
Acrylic Enamel 
and Primer BEYOND | BEYOND 
. | ATIN L 
Fast-drying, water-based acrylic system Item Item 
has low solvent odor and 0 VOCs and 5 color, m. — i 
HAPs content. Provide excellent block- "епа Performance Finishes ( “gal. бап) 
ing resistance, is washable, and protects White 1TBF5 1ТВҒ4 
against corrosion. For interior and exterior Black 42/20 Me 
applications. Navy Gray = 1TBF6 
Note: All paint is nonreturnable. Safety Blue = 1TBF7 
Safety Red — 4СҮ45 
DRY TIME AND COVERAGE Safety Yellow == mE 
Beyond Beyond Color Nar 
Satin Gloss Griptec Sierra Perf Gript а 
Dry Time: 30min | 30min 30min eMC AU aras 
13510490 16510520 18010545 | Primers (1-gal. Can) 
Coverage: sqft/gal 54 ft/gal sq ft/gal White 4CY28 
Gray 21CJ87 


WATERTITE 


MOLD & MILDEW-PROOF’ 
WATERPROOFING PAINT 


4HFF2 


1598 GRAINGER. 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


zssex@) 


B-I-N Shellac-Based 
Primer-Ultimate 


Stain Blocker 


= VOC content: <550 g/L 

Nontoxic, hypoallergenic film stops bleed- 
ing knots and sap streaks. No sanding 
required. 


Net Mfr. Item 
Weight Dry Time Recoat Coverage Model No. 
13 02 30 тіп 10 to 12 sq ft/gal 1008 AHFCS 
10.9 Ib 15 to 20 min 500 sq ft/gal 901 4HFC3 


| 


ERMA-GUARD 


MOLD & MILDEW-PROOf- 
sas INTERIOR SEALER 


4HFE3 Ss 
——— | 
ZINSSER@) 4HFD7 


PERMA-WHITE Mold & Mildew 
Proof Latex Acrylic Paint 


= Low odor 


Self-priming paint forms 
a washable coating that 


DRY TIME AND COVERAGE 
Interior Paint Exterior Paint Sealer 


VOC 


contains a mildewcide Content: <500/ — Less Than 1500/. E i 
to prevent the growth of Dry Time: 2 hr. 30 min 30 min 
mold and mildew onthe Coverage: 32010007 300000 Эш 
paint film only. Moisture- INTERIOR | EXTERIOR 
and-stain resistant. " | Нет Нет 
4HFD7 is anoncorrosive расо ора o ale 
interior sealer that goes Eggshell 1 gal | 4HFE3 — 
on white and dries clear Satin — 1gal | 4HFD9 4Ғ7Х6 
Satin 504! - 4FZX7 
to form a tough, durable White Semi- 
overcoat. Exterior paint Gloss 10% | 4HFE2 | 4FZK4 
have a washable finish pale 5 gal - 4FZX5 
that withstands moisture PERMA-GUARD Sealer 
and resists dirt pickup. Clear — 1а | 4HFD7 = 


ZINSSER©) 
Waterproofing Paint 


= Low odor 
= Interior/exterior 


Solvent-based paint stops up to 34-Ib. of water pressure. Prevents recurring 
efflorescence. Prevents growth of mold and mildew on paint film. 


Item 
DRY TIME AND COVERAGE Color Size No. 
VOC Content: Less Than 400g/L Bright White 1 gal АНЕЕ2 
Dry Time: r. Bright White 3gal АНЕЕЗ 
Coverage: 15 to 100 sq ft/gal 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PAINTING 


Direct-To-Metal Industrial Coating 


HVAC & Mold 
Resistant Coatings 


» Surface texture: porous, smooth 

General Purpose—Developed for high moisture 
areas, mold-resistant primers and sealers form a dehy- 
drated finish that does not allow moisture penetration. 
The finish minimizes nutrients that feed mold colonies. 
Fungicidal & Mold—The high viscosity provides 
maximum bridging ability on insulating materials 

and reduces sagging and dripping on vertical or top 
surfaces. The finish minimizes nutrients that feed mold 
colonies. 

Mold-Inhibiting—Designed for use in ductwork. 
These sealants dry to form durable, flexible, and 


ZINSSER@) 


Fiberlock 


General Purpose 


Fungicidal & Mold 


moisture-resistant protective coatings. 9UCG9 96695 
Base Container Container 
Use Location Type Color Coverage Area Size Type 
General Purpose Mold Resistant Primers & Sealers 
Exteri Solvent White 100 to 125 sq ft/gal 1 gal Can 
епо? Solvent White 100 to 125 sq ft/gal 3 gal Pail 
Solvent White 100 to 125 sq ft/gal 5 gal Pail 
Water Black 200 to 300 sq ft/gal (Porous Surface), 400 to 450 sq ft/gal (Smooth Surface) 5 gal Pail 
Interior Water Clear 250 to 300 sq ft/gal (Porous Surface), 350 to 600 sq ft/gal (Smooth Surface) 5 gal Pail 
Water White 150 to 400 sq ft/gal (Porous Surface), 250 to 400 sq ft/gal (Smooth Surface) 5 gal Pail 
Fungicidal & Mold Resistant Coatings 
Interior — White 150 to 300 sq ft/gal (Porous Surface), 250 to 400 sq ft/gal (Smooth Surface) 1 gal Can 
= White 150 to 300 sq ft/gal (Porous Surface), 250 to 400 sq ft/gal (Smooth Surface) 5 gal Pail 
Mold-Inhibiting HVAC Sealant 
Interior = Black 75 to 175 sq ft/gal (Porous Surface), 200 to 600 sq ft/gal (Smooth Surface) 5 gal Pail 
= White 100 to 200 sq ft/gal (Smooth Surface) 5 gal Pail 
ESRUSTOLEUM SUERTE Lu. E» 
BRANDS 
*TRUSTED QUALITY SINCE erie " *'WUSTED QUALITY SINCE 19219 
t RUSTOLEUM - High RUSTOLEUM : 
ES get Performance Speedy- pm 
Ens Dry Direct-to- 
77 5200 SYSTEM 
rr ony or gon ошма Metal Water-Based отм Асти 
s H ань. eda a a m ni d 
= Acrylic Enamel — 
T = 3100 system 
ML - A Fast-dry formula for applications emer 
— where minimal downtime is critical. Sa 
H7164 ры са retention and corro- H7174 
ШЫ > CHOOSE: > CHOOSE: 
DRY TIME AND COVERAGE aE Cant Finish 
Primer Paint Е Я 
Dry Time: Tto 14 hr Tio 1 %hr Rd Machine Tool Gray, Naw Но Gloss, 
Coverage: 220 to 380 sq. ft/gal. — 200 to 350 sq ft/gal Gray, Safety Blue, Safety Green, Eggshell, 
VOC Content: «250g/L «250 g/L Safety Orange, Safety Red, Safety ai^ d 
5 _ Yellow, Silver Gray, White 
PE CHOOSE: P CHOOSE, Пап Safety Blue, Safety Green, Safety Satin 
SIEG Сап inis 0. Orange, Safety Red, Safety Yellow 
Gray — 1D460 Primer (1-gal. Can) 
Speedy-Dry Paint (1-gal. Can) Gray, Red — 
Alumi-NON(R), Black, Safety Blue, Safety Yellow, White Semi-Gloss, High Gloss H7164 Satin Paint (5-gal. Pail) 
Speedy-Dry Paint (5-gal. Can) | Safety Blue, Safety Green, Safety Satin 
Safety Yellow High Gloss 6DNX3 Orange, Safety Red, Safety Yellow 
RUSTOLEUM 
BRANDS 


Rust Reformer Rust Converter 


= 3575 and V2100 systems 


Chemically transforms rust on metal surfaces into a tough 
barrier against further corrosion in 1 step. 


DRY TIME AND COVERAGE 
3575 System V2100 System 
Dry Time: 20 to 40 min 1to2hr 
Coverage: 590 to 1175 sq ft/gal 14 sq ft/gal 
VOC Content: «45g/L «60g/L 
Item 
Description Color Size No. 
Rust Reformer (3575 System) Black 1 gal 5W181 
Rust Reformer Aerosol (V2100 System) Black 15 02 5НЕ25 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Dry Time (sq. ft./gal.) 


1to2hr 


2 to 4 hr 


1 to 2 hr 


1 to 2 hr 


Mold-Inhibiting 


8UR48 
Item 
Dry Time Brand No. 
2hr Zinsser 30FX99 
2hr Zinsser 30ҒҮ01 
2hr Zinsser 30ҒҮ02 
1hr Fiberlock Tech. 8N791 
1hr Fiberlock Tech. 9UCG9 
1hr Fiberlock Tech. 8CKV2 
1hr — 8F328 
1hr — 9GG95 
1 to 2 hr Fiberlock Tech. 8Y601 
1 to 2 hr Fiberlock Tech. 8UR48 
Es RUSTOLEUM 
BRANDS 
Commercial 
Direct-to-Metal 
Water-Based 


Acrylic Enamel 

= 5200 system 

Multipurpose coating with minimal 
odor resists chalking and fading. 


Durable enough to withstand mild 
chemical fumes and spills. 


voc Item 


Coverage 
Content No. 


150 to 260 


ЗАЛДА! H7174 


< 250g/L 


165 to 260 


sg fugail  <25001 


J5694 


250 to 350 


sq ft/gal H7176 


« 100g/L 


582 to 625 


зад. <22001 


10448 


1599 


PAINTING 
Direct-To-Metal Industrial Coating 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. E 


RUSTOLEUM 


Heavy-Duty 

High Performance 
Direct-to-Metal 
Alkyd Enamel 


= 7400 and V7400 systems 

Offer excellent 1-coat coverage with durable 
finishes. Protect against rust, corrosion, 
chemicals, oil, chipping, cracking, and 
peeling. Good color and gloss retention. 
SURFACES: Metal and steel 


7400 


DTM Alkyd Enamel 


Safety Blue 


DRY TIME AND COVERAGE 
voc 
Dry Time Coverage Content 
7400 System Primer 
Heavy-Duty 5 to 10 hr 310 to 520 sq ft/gal «338g/L 
Quick Dry Red 1to2hr 290 to 585 sq ft/gal «450g/L 
Quick Dry Gray 1to2 hr 300 to 600 sq ft/gal «450g/L 
7400 System Paint 
High Gloss 5to9hr 230 to 390 sq ft/gal «450g/L 
Semi-Gloss 5to9hr 235 to 410 sq ft/gal «450g/L 
Flat 5 to 9 hr 255 to 435 sq ft/gal «450g/L 
Metallic 2to4 hr. 200 to 530 sq ft/gal «500g/L 
V7400 System Primer 
Fast Recoat 4to5hr 300 to 550 sq ft/gal «340g/L 
V7400 System Paint 
High Gloss 4to 8hr 230 to 450 sq ft/gal <340g/L 
Semi-Gloss 4to 8hr 230 to 450 sq ft/gal <340g/L 
Flat 4to8hr 275 to 510 sq ft/gal <340g/L 
Metallic 5to 9hr 330 to 530 sq ft/gal <500g/L 
7400 V7400 
SYSTEM | SYSTEM 
> CHOOSE: Color Family: Item Item 
See Grainger.com for exact color No. No. 
Primers (1-gal. Cans) 
Heavy-Duty Gray H7156 — 
Quick-Dry Red, Quick-Dry Gray H7155 — 
Fast Recoat Gray Primer, Fast Recoat Red Primer, Fast Recoat White Primer — H7159 
Paint (1-gal. Cans) 
Whites, Blacks, Grays, Blues, Reds, Greens, Browns, Yellows, Oranges H7153 — 
Browns, Aluminum / Metallic, Clears, Reds, Blacks, = H7157 
Whites, Greens, Oranges, Grays, Blues, Yellows 
Paint (5-gal. Cans) 
Blues, Browns, Grays, Greens, Whites, Yellows H7154 — 
Reds, Greens, Blacks, Whites, Blues, Grays, Yellows — H7158 


WIN/TICO QUALITY элес тм, 


RUST-OLEUM 


BRANDS 


Commercial 
Direct-To-Metal 
Alkyd Enamel 


= 0740 and CV740 systems 

Ready-to-use, high-hide formula is for 
everyday and provides rust protection. 
Provide good, fast-drying metal protection 
against corrosion, chipping, fading, peeling, 
wear, abrasion, and are easy-to-maintain. 
SURFACES: Metal, steel 


RUST: OLEUM 


DRY TIME AND COVERAGE 
C740 Paint CV740 Primer CV740 Paint 
Dry Time: 8to 12 hr 8to 12 hr 8to 12 hr 
Coverage: 265 to 440 sq ft/gal 300 to 650 sq ft 255 to 435 sq ft/gal 
VOC Content: «400g/L «100g/L «100g/L 
Item 
> CHOOSE: Color Finish No. 
C740 System 
Interior/Exterior Paint (1-gal. Cans) 
Safety Yellow Gloss 6DNV6 
CV740 System 
Primer (1-gal. Cans) 
Red, White Flat H7179 
Interior/Exterior Paint (1-gal. Cans) 
Silver Gray, Dunes Tan, Safety Blue, Black, Navy Gloss H7178 


Gray, White, Safety Red, Safety Yellow 
Black Flat 


1600 GRAINGER. 


nn 


H7178 


Find even MORE on Grainger.com? 


Cum 


iron Guard 
Interior/Exterior 
Paint 


Paint is suitable for use on steel, 
aluminum, galvanizing, concrete, 
masonry, wood, and zinc-rich 

primers. Apply with a brush, roll, 


А н 3VZH8 

or airless conventional spray. 
Paint Dry Time Item 

Color Size Base Type Finish Coverage VOC Content Весоаї Мо. 
Safety Orange 1gal Water Gloss 21810 136 sq ft/gal Less Than 100g/L  4hr  3VZH8 

White 1gal Water Gloss 21810 136 sq ft/gal Less Than 100g/L  4hr  3VZG5 
ESRUSTOLEUM 

BRANDS 


High Performance 
Cold Galvanizing 


Compound 


= 7000 system 

= Dry time: 1 to 2 hr. 

= Coverage: 310 to 440 sq. ft./gal. 

= VOC content: «500 g/L 

Contains 95% pure zinc for ultimate 
galvanic protection. Excellent adhesion to 
galvanized metal for maximum corrosion 
protection. 

SURFACES: Bare sheet metal, production 
welds, galvanized metal 


RUST-OLEUM 


Gane 


Ed 


Item 
Color Size No. 
Gray 1at 3BU17 
Gray 1 gal 3BU16 
Es RUST-OLEUM 
BRANDS 


High Performance А 
Food and Beverage # RUSFOLEUM 
Alkyd Enamel i 


= 8400 and V8400 systems 


For use where resistance to constant M E 5 
ie : ; . FODA BEVERAGE ALKYD ENAMEL | 
humidity and repeated scrubbing with wd i 
detergents is desired. Help prevent mold Cor —— _ 
and mildew growth in the dried paint 1 
film. Suitable for food processing plants, 3 | 
shower and locker rooms, freshwater шнш 
and wastewater treatment plants, 
tanneries, and laundries. Can be applied 6A396 
to surfaces as cold as 18°F. 
SURFACES: Metal and wood 
DRY TIME AND COVERAGE 
8400 8400 V8400 V8400 
System Primer System Paint System Primer System Paint 
Dry Time: 4to6hr 4to6 hr 4to5hr 4to8hr 
Coverage: 22010 380 sq ft/gal 265 to 575 sq ft/gal 330 to 550 sq ft/gal 250 to 425 sq да! 
VOC Content: 201g/L Less Than 450g/L «340g/L Less Than 340g/L 
Item 
Description No. 
8400 System Food/Beverage Coating (1-gal. Can) 
Gloss White Primer 6A395 
High Gloss Dairy White Paint 6A396 
V8400 System Food/Beverage Coating (1-gal. Can) 
Flat White Primer 107891 
High Gloss Dairy White Paint 102892 
Safety Yellow Paint 40N163 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PAINTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Epoxy Primers, Activators & Base Coatings 


sod ІШТЕ 


TRUST OLEUM 
1 9100 ted e s en 
i | ©6500 SIC SERRA 
ЖА Traffic Ерету Посе Castes 
sting Pv m$ Sa дс” Fast Cure Activator 
Single Component Multi Component Multi Component Pre Packaged Kit 
H7192 6KP54 2NU54 H7188 
Epoxy Primers Activators & Base Coatings RUST-OLEUM 
Epoxy floor coatings apply to surfaces in commercial shops, garages, Multi Component Epoxy Systems are two-part epoxy floor coatings that require 
labs, factories, building lobbies, and similar settings to protect them from separate cans for primer, activator and base (see Grainger.com for additional bases) 
damage or adapt them for specific environments. that cure by a reaction when parts are mixed. Used for large scale, quick applications 


Single Component Epoxy Systems are latex acrylic floor paints witha іп medium duty environments. 

small addition of epoxy, which air dries like a traditional paint. They do not Pre Packaged Epoxy Component Kits are designed to cover predetermined sizes 

require a separate activator base or primer. of floors. Kits commonly contain quantities of polymer, pigment, and epoxy flakes to 
apply a non-skid surface to floors and walkways. These kits are commonly used on 
garage floors of all types where a quick turn-around, durable system is required. 


Activator, Base, Base P CHOOSE: > CHOOSE: Coverage Container CHOOSE: Item 
Paint or Primer Coating Application Type Surface Surface Material Finish Color Area Size VOC Content Dry Time No. 
Single Component Epoxy Systems 
AS5400 Concrete Saver 
Сс Navy Gray, Silver Gray, 335 g/L, 334 g/L, 
Base = Water Rough, Concrete, Metal Ant Sip Pat “Dunes Tan, TileRed, 401050 одар 340g/L3339/. 24hr H7192 
Safety Yellow, Black 41/0 339 g/L, 337 g/L 
Multi Component Epoxy Systems 
Concrete Saver 6500 
Activator Low VOC Solvent Rough Concrete — Clear ES taal” 1ga Ed 10to72hr  6KP54 
100 to 300 Less Than 
Base Low VOC Solvent Rough Concrete — Clear sq ft/gal 1 gal 100 g/L 10to72hr 6КР55 
9100 
Rough, Concrete, Galvanized Metal, 115to 190 
Fast Cure Solvent Smoo' Masonry, Metal, Stee Gloss Clear sq ft/gal 1ga 340 g/L 6to8hr 2М/54 
Rough, Concrete, Galvanized Metal, m 115to 190 
Fast Cure Solvent Smooth Masonry, Metal, Stee Clear sq ft/ga 1 ga 250 g/L 2to4hr 2NU65 
Fast Cure, Immersion, Low Rough, Concrete, Galvanized Metal, 125 to 225 
Temperature, Standard Solvent Smooth Masonry, Metal, Stee Gloss Clear sq ft/ga 1 gal 340 g/L 81014 г  5A275 
А А Rough, Concrete, Galvanized Metal, = 130 to 220 
Activator Immersion Solvent Smooth Masonry, Metal, Stee Clear sq ft/ga 1 gal 250 g/L 8101407 4ТЕ022 
А Rough, Concrete, Galvanized Metal, 100 to 175 
Immersion Solvent Smooth Masonry, Metal, Stee Gloss Clear sq да 1 да 340 g/L 8to14hr 6Н237 
Rough, Concrete, Galvanized Metal, 130 to 220 
Standard Solvent Smooth Masonry, Metal, Stee = Clear sq ft/ga 1 ga 250 g/L 6to12hr  3BU18 
A Rough, Concrete, Galvanized Metal, = 100 to 175 
Immersion Solven Smooth Masonry, Metal, Stee Clear sq ft/gal 5 gal 250 g/L 8101407 6Н238 
Fast Cure, Immersion, Low Rough, Concrete, Galvanized Metal, " А ; А 
: empera ure, S andard Solven Smoot : Masonry Metal, Stee Semi-Gloss Silver Gray Varies 1 ga 218 g/L Varies 4CH80 
ast Cure, Immersion, Low ough, Concrete, Galvanized Metal, ; ; 
emperature, Standard Solven Smooth Masonry, Metal, Stee Gloss Safety Red Varies 1 ga 212 g/L Varies 52HZ25 
Fast Cure, Immersion, Low Rough, Concrete, Galvanized Metal, А ; 
emperature, Standard Solven Smooth Masonry, Metal, Stee Gloss Safety Orange Varies 1 ga 199 g/L Varies 52HZ26 
Fast Cure, Immersion, Low Rough, Concrete, Galvanized Metal, a ; А ; 
Base emperature, Standard Solven Smooth Masonry, Metal, Stee Semi-Gloss White Varies 1 ga 208 g/L Varies 5A276 
Standard Solven Gough, E Vela ' Semi-Gloss Navy Gray Varies 1 ga 214 g/L Varies 5А277 
Fast Cure, Immersion, Low Rough, Concrete, Galvanized Metal, " н А 
emperature, Standard Solven Smooth Masonry, Metal, Stee Gloss Silver Gray Varies 5 gal 218 g/L Varies 4CH79 
Fast Cure, Immersion, Low Rough, Concrete, Galvanized Metal, " 125 to 225 А 
emperature, Standard Solven Smooth Masonry, Metal, Stee Semi-Gloss Yellow sq ft/gal 5 gal 218 g/L Varies 2NU63 
Pre Packaged Epoxy Component Kits 
Concrete Saver 
Activator, Base — Solvent Rough Concrete High Gloss Clear ^ taal 1 ga Er НЕ 48 hr 6DNX4 
EpoxyShield І 
; 150 to 200 Less Than 
Base — Solvent Rough Concrete Semi-Gloss Dunes Tan sq ft/gal 2 gal 250 g/L 4 day 1TBG3 
6200 Concrete Saver j 
Activator, Base — Solvent Rough Concrete Semi-Gloss Silver Gray, Dunes Тап 12 TN 1 ga Es Hs 48 їо 72hr H7196 
9100 
un Rough, Concrete, Galvanized Metal, " 115 to 190 Less Than 
Solven Smooth Masonry, Metal, Steel Semi-Gloss Safety Red sq ft/gal 1 ga 250 g/L 6to14hr  59YE62 
un Rough, Concrete, Galvanized Metal, 125 to 200 Less Than 
Solven Smooth Masonry, Metal, Steel Gloss Safety Red sq ft/gal 1 да 250 g/L 16to26hr 59ҮЕ64 
P Rough, Concrete, Galvanized Metal, 125 to 225 Less Than 
Solven Smooth Masonry, Metal, Steel Gloss Safety Orange Sq ft/gal 1 да 340 g/L 6to72hr 59/М49 
А m Rough, Concrete, Galvanized Metal, 130 to 220 Less Than 
Activator, Base Solven Smooth Masonry, Metal, Steel Gloss Safety Orange sq а 1ga 250 g/L 6to12hr 59ҮЕ55 
un Rough, Concrete, Galvanized Metal, " 115 to 190 Less Than 
Solven Smooth Masonry, Metal, Steel Semi-Gloss Safety Orange sq fi/gal 1 да 340 g/L 4to10hr  59YE57 
Rough, Concrete, Galvanized Metal, т 115 10 190 Less Than 
— Solven Smooth Masonry, Metal, Steel Semi-Gloss Safety Orange sq ft/ga 1 gal 250 g/L 4to5hr 59ҮЕ59 
_ Rough, Concrete, Galvanized Metal, uu 115 to 190 Less Than 
Solven Smooth Masonry, Metal, Steel Semi-Gloss Safety Orange sq ft/ga 1 да 250 g/L 6to14hr  59YE63 
Sierra S60 
Stone Gray, Safety Red, 
Activator, Base Low VOC Water Rough, Concrete. Masonry, High Gloss Safety Yellow, Oyster 27 to 0 1gal Less Тһап 5001 3to24hr H7188 
yore, White, Black, Safety Blue 9 
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PAINTING 
Urethane & Acrylic Activators & Base Coatings 


teal Coat 


Single Pre Packaged Kits 
Component 19NZ14 
4YPK2 
Activator, 
Base, Paint Base 
or Primer Resin Type Type Surface 


Single Component Urethane Systems 
CRC SEAL COAT 


Urethane Solven 
Base 


Ure So 


Multi Component Urethane Systems 
RUST-OLEUM 3300 Commercial 


Activator ^ Acrylic Urethane 50 


hane уеп 


меп! 


Ваѕе Acrylic Urethane Sol 


Pre Packaged Urethane Component 
FLOROCK 4700 


ven 
Kits 


Activator, Base Urethane Solveni 
FLOROCK 7100 
Activator, Base Urethane Solveni 


RUST-OLEUM 9700 High Performance 


А Acrylic Polyester 
Activator, Base Urethane So 


RUST-OLEUM 9800 High Performance 


Activator, Base Urethane Mastic Sol 


Smooth 
Smooth 
Rough, Smoot 


Rough, Smoot 


Rough, Smoot 


Rough, Smoot 


Rough, Smoot 


h, Smoot! 


Roug 


Series 
Number 


3300 
3300 


4700 
7100 


9700 


9800 


СРС HIRUSTOLEUM 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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[Florock 


BRANDS Excellence in Polymer Hlooring 


Urethane Activators & Base Coatings 


Urethanes have better resistance to UV rays and abrasion than epoxies 


dential floors. 


Pre Packaged Kits 
K3905 


but are less hard. They are well suited for use on surfaces that are 
exposed to sunlight. 
| Single Component Urethane Systems provide toughness, flexibility, 

abrasion resistance, and excellent UV resistance on commercial or resi- 


Multi Component Urethane Systems are abrasion resistant and more 
color-retentive than epoxy coatings. These coatings can last longer and 
look better because the two-process application system bonds more 
tightly to the floor surface than single-component systems. Activator and 
base sold separately. 


Pre Packaged Urethane Component Kits resurface concrete floors 
and add color to designate walkways or other markings. They are able 


to provide a number of performance functions such as slip resistance, 
chemical resistance, and abrasion resistance. 


> CHOOSE: Coverage Container VOC Item 
Surface Material Finish Color Area Size Content DryTime No. 
Bus Bars, Commutator Ends, Motor 20 to 25 
Windings, PC Boards, Stator Coils, Terminals Red sq ft/gal dor АЛАШ. 72h- AYPK2 
Bus Bars, Commutator Ends, Motor 20 to 25 
Windings, PC Boards, Stator Coils, Terminals Clear sq ft/gal 1102 4orBgl. 1/21: 4YPK3 
Concrete, Metal High Gloss White ES 0500 0.11 gal EV 5109hr J1514 
Concrete, Metal High Gloss AU parey Si ttl 1 gal Sep gh 5to9hr J1514 
Concrete Gloss Clear 500 sq ft/gal 4.5 gal 5001  24hr 19М715 
Concrete Gloss Clear 500 sq ft/gal 4.5 gal 46g/L 241г 19NZ14 
; А ; 360 to 860 Less Than 510 
Concrete, Galvanized Metal, Metal, Steel High Gloss White, Crystal Clear sq ft/gal 1 gal 950 0/0 15 hr K3906 
Aluminum, Safety 
Steel, Concrete, Galvanized Metal, Metal High Gloss pue, iA bun EU 10200 1 gal гезе Пап 4409 hr K3905 
White, Safety Yellow 
RUSFOLEUM [JP | | woosrER 
e P [orc INSE RUSTOLEUM PRODUCTS, INC. 
z 4 BRANDS ® 


Single Component Acrylic Systems 


Acrylic primers are designed for use on both interior 
and exterior floors. They dry rapidly to a tough, 
alkali-resistant finish that will withstand hard wear, 
abrasion, grease, and strong cleaners. 

Concrete Saver eliminates dusting, blocks stains, 
and makes floor easier to clean. Easy touch-up and 
recoat. Roller application. 

H&C creates the look of acid stain, and penetrates 
into the concrete for a faux layered look. A clear coat 
is required. 


seal cracks, and provide resistance to abrasions and 
ponding water. The coating is water-reduced, which 
allows for easy application, fast drying, and simple 
clean up. It is ideal for stairs, walkways, patios, and 
other areas with high foot traffic. 

Rust-Oleum provides numerous primers and acti- 
vators including mildew-resistant paint for wood and 
line striping to anti-slip coatings. 

Wooster anti-slip coating provides safe traction for 
pedestrian traffic. For use on bare wood, concrete, 


1AJZ3 INSL-X by Benjamin Moore helps provide a primed metal, asphalt, marble, stone, and other 
Wooster durable finish for interior or exterior applications that surfaces. 
require extra skid resistance. It also helps fill and 
Activator, 
Base, Paint Base > CHOOSE: Container CHOOSE: Item 
orPrimer Туре Coating Type Surface Surface Material Finish Color Coverage Area Size VOC Content Огу Тіте Мо. 
Concrete Saver 
Concrete Saver 5600 
Base Water Floor Sealer Rough Concrete Semi-Gloss Clear 150 to 400 sq ft/gal 1 gal 62 g/L 12 г АМҮН1 
H&C 
Infusion 
Water Floor Coating Rough, Concrete, Masonry Satin Autumn Breeze, Cocoa Bean 200 sq ft/gal 1gal Less Than 5001 4to6hr  J5611 
Paint Rough Cordovan, Semi-Trans 
Water Floor Coating seth Concrete, Masonry Satin Espresso; Semi Irans Henna, 200 sq ft/gal 1gal 1655 Than 5001 4to6hr J1441 
emi-Trans Tumbled Stone 
INSL-X by Benjamin Moore 
INSL-X 
Tintable White, Gray Pearl, Light 
Base Water Anti-Slip Coating Rough, is ra s Flat Gray, Tile Red, Pine Green, 80 to 120 sq ft/gal 1 gal 133 g/L 1to2hr 4599 
1602 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ETL! 


PAINTING 


1-800-GRAINGER (472-4643) High Temperature Coatings 
RUSTOLEUM f қ моозтея 
: А Ба СУ NSL ` ESjRUST-OLEUM PRODUCTS, INC. 
Single Component Acrylic Systems "=E (|6 І BRANDS . 
Activator, 
Base, Paint Base > CHOOSE: Container CHOOSE: Item 
orPrimer Туре Coating Type Surface Surface Material Finish Color Coverage Area Size VOC Content Огу Тіте Мо. 
Rust-Oleum 
Concrete Saver 5600 
Urethane Floor Safety Red, Safety Orange, 93 g/L, 80 g/L, 
Solvent Coatin Rough Concrete Gloss Safety Blue, Safety Green, 170 to 270 sq ft/gal 1 gal 96 g/L, 95 g/L, 72hr H7195 
Paint 9 Safety Yellow, White 97 g/L 
Water i Rough Concrete Gloss Silver Gray 170 to 270 sq ft/gal 1 gal 107 g/L 72hr H7195 
Concrete Saver 455500 — 
Base Water Eje dough, Concrete, Metal Gloss Safety Yellow, Black, Navy Gray 70 to 125 sq ft/gal 1 gal 36 ША El gil, 24hr H7191 
High Performance 
Base Solvent "Ol ШЫ Smooth Metal Semi-Gloss Gray 12 to 13 sq ft/gal 15 02 10 to 20 29EK24 
High Performance 3800 
Я inite; Navy Gray, Blac ; Safety 
i Rough, oncrete, Masonry, Red, Safety Yellow, Safety Green, А 
Water DTM Coating Smooth Metal, Steel Gloss Safety Blue, Silver Gray, Dunes 150 to 270 sq ft/gal 1gal LessThan250g/L 15 тіп Ј6597 
Ваѕе Tan, Forest Green, Safety Orange 
© White Navy Gray, Бар v Safety 
И Rough, oncrete, Masonry, Red, Safety Yellow, Safety Green, " 
Water DTM Coating Smooth Metal, Steel Gloss Safety Blue, Silver Gray, Dunes 150 to 270 sq ft/gal 5gal  LessThan250g/L 15min 6598 
Tan, Forest Green, Safety Orange 
Industrial Choice 
г" ; Rough, Ceramic, Concrete, сер 555 g/L, 573 g/L, 
Solvent Anti-Slip Coating Smooth Metal, Wood Anti-Slip Yellow, Black, Clear 14 sq ft/can 15 02 570 g/L 24 to 48 hr H7167 
Mathys 
Acrylic Rough Off White, Blue Gray, Beige Gray, 
Base Water Elastomeric Her) h Concrete, Metal, Steel Satin Reseda Green, White, Black, Red, 550 sq ft/gal 5 gal 40 g/L 1hr J0583 
Coating Gray Green, Gravel Gray, Brown 
Sierra Performance 
А Aluminum, Galvanized 30 min 
Water DTM Coating Smooth Steel, Metal Gloss Black 175 to 545 sq ft /gal 5 gal 0g/L to 1hr 21CK03 
Water DTM Coating Smooth АП Ей Gloss Safety Yellow 175 to 545 sq ft /gal 5 gal 0 g/L Thr  21CJ98 
Water ТМ Coating Smooth Aluminum, uu Gloss White 17510545 sqft/gal 50а 0 g/L ihr —21CJ95 
"m : White, Safety Red, Safety Yellow, 
Base Water DTM Coating Smooth Aluminum, Galvanized Gloss Safety Blue, Navy Gray, 175 to 545 sq ft /gal 1 ga 0 g/L ihr H7187 
А Black, Clear 
Water DTM Coating Smooth Aluminum, Galvanized Semi-Gloss Black, Safety Yellow, Safety Red 135 to 265 sq ft/gal 1gal Less Than 50 0/0 30min Е8747 
Water DTM Coating Smooth arn Galvanized Semi-Gloss Navy Ses 137 to 513 sq ft/gal 1gal  LessThan50g/L 30min Е8747 
Water DTM Coating — Smooth Metal Satin Black 135 to 265 sq ft/gal 1gal Less Than 50 g/L 30min 340142 
Wooster 
Safe-Stride SSA 
Base Water Anti-Slip Coating Rough Concrete, Metal, Wood Flat Safety Yellow 100 to 125 sq ft/ga 1 ga VOC Free 4hr 21VC5 
Unspecified 
Base Anti-Slip Coating Rough Concrete, Metal, Wood Flat Black 100 to 125 sq ft/ga 1 ga — 4hr 1AJZ3 
— Anti-Slip Coating Rough Concrete, Metal, Wood Flat Gray 100 to 125 sq ft/gal 1 ga = 2to4hr 3JW47 
RUSTOLEUM 
BRANDS *TRUSTEO QUALITY SINCE 19214 


RUST-OLEUM 


v d RUSTOLEUM ; | 
INSEL. BREE os Ee High+eat 


FIRE RETARDANT 
PAINT 


= Ма Performance Coating 
High Temperature HEAVY DUTY INTUMESCENT COATING 
- MIGH MEAT COATING 
Coatings a 
These coatings protect metals exposed BOS 
to high heat from oxidizing, corrod- Ex LL 
ing, peeling, and other processes of ——Á———À 
degradation. They are commonly used In — 
to improve the thermal efficiency of Aluminum Aluminum Blue White 
heaters, furnaces, and ovens. J1516 J1517 38ER23 55JM64 
Maximum 
P CHOOSE: Temperature Base Container Container Item 
Color Surface Material Use Location Resistance Type Dry Time Coverage Area Size Type Brand No. 
Aluminum Metal Exterior, Interior 400 *F Solven 1to2hr 250 to 540 sq ft/gal 1 gal Can Rust-Oleum J1515 
Black | Metal Exterior, Interior 800 *F Solven 1to2hr 190 to 515 sq ft/gal 1 gal Can Rust-Oleum J1516 
Metal Exterior, Interior 1,200 °F Solven 1to2hr 250 to 560 sq ft/gal 1 gal Can Rust-Oleum J1517 
Aluminum Metal, Stee Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 02 Aerosol VH 38ER21 
Black Metal, Stee Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 02 Aerosol VH 38ER22 
Blue Metal, Stee Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 02 Aerosol VH 38ER23 
Cast Iron Metal, Stee Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 02 Aerosol VH 38ER20 
Clear Metal, Stee Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 02 Aerosol VH 38ER32 
Green Metal Exterior, Interior 1,200 °F Solven 1to2hr 7 to 8 sq ft/can 12 02 Aerosol Rust-Oleum 36RD96 
Orange Metal, Stee Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 02 Aerosol VH 38ER26 
Red Metal, Stee Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 02 Aerosol VH 38ER27 
Silver Metal, Stee Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 02 Aerosol VH 38ER28 
Cellulose Tile, Cured Plaster, ; o ; INSL-X by 
Drywall, Masonry, Metal, Wood Interior 250 °F Latex 30 min 150 sq ft/gal 1 gal Can Benjamin Moore 55JM64 
White Cellulose Tile, Cured Plaster, ; o ; INSL-X by 
Drywall, Masonry, Metal, Wood Interior 250 °F Latex 30 min 150 sq ft/gal 5 gal Can Benjamin Moore 55JM65 
Metal, Steel Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 oz Aerosol VH 38ER29 
Yellow Metal, Steel Exterior, Interior 2,000 °F Solven 1 to 3 hr 12 sq ft/can 11 02 Aerosol VH 38ER31 
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PAINTING 


Paint Additives, Floor Chips & Drywall/Ceiling Textures 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


«x» |; Florock n n «Ту HRUSTOLEUM 
4 Excellence in Polymer Flooring I" y BRANDS 
,Florock ; Hamax. O 99. IR 
n Е) RUST- OLEUM. " Sas ® ВОСК Фе [1 
wow 7! Paint Additives Нотах RE So @ ТУЕ-А 
Em Я » Exterior, interior use They improve UV durability, reduce surface defects, 
nacos О үй Color Additives—Mixed into paint bases and floor апа enhance substrate adhesion in applied coatings. 


coatings to tint the paint or coating to a custom 
color. These paint tints and coating tints enhance the 
beauty of painted or coated surfaces by adding color. 


Paint Solidifiers—Turn liquid latex paint into a 
solid material within minutes for fast cleanup and 
curbside disposal. One package hardens up to two- 
thirds of a gallon of paint in less than an hour. 


Color Anti-Skid Anti-Skid Additives—When mixed with epoxy, 
Additive Additive latex or oil-based paints, stains, or sealers, create a Leveling and Conditioning Additives—Add 
19NZ09 6A936 


skid-resistant coating for concrete, wood, metal, or 
fiberglass. Made from aluminum oxide, these addi- 
tives are frequently used on industrial stairs, decks, 
and walkways. 

Boiled Linseed Oil—Both a thinner for oil-based 


flowing or leveling properties to paint without exces- 
sively thinning or foaming. These additives are 
available for both oil-based and water-based paints. 
They slow down the drying process to ensure that 
brush streaks can be eliminated. 


paints and a coating. As a thinner, it improves the T mE беш itom 
Boiled О flow and gloss of oil-based paints. As a coating, it Color Additives ue ran 2. 
creates a shiny hand-rubbed finish on wood and Assembly Blue 1 qi Florock d 
furniture. It increases wood's resistance to water- CUT tat Florock —q0N706 
marks, scratches, and warping. Light Gray 14 Florock 19NZ03 
д Жі т р 9 " Sand Beige Та Florock 19NZ05 
Coating Durability Additives—Traditionally used Smoke Blue 1 qt Flarock TINZUT 
i ! i i tandari ue t Oroc 
Boiled to improve pigment wetting and reduce foaming Standard Gray 1 at Florock 19NZ11 
Linseed Oil during processing. These additives improve flow and Tile Fed Tat Florock 190212 
i ИР i i i icati Whit iqt Florock 19NZ04 
44ZU21 eee leveling and substrate wetting during application. hie Knight Gray Tat Flotack 19N710 
itive Base Container Item 
30RM15 Type Color Coverage Area Size Brand No. 
Anti-Skid Additives 
алы Шолу БЕБЕ БЕ 
ear ; 9 gal D ae 
Polypropylene Clear 11b: 5 да 151b Rae 190219 
Ритісе Off-White 0.5 pt/qt 8072 Rust-Oleum 2GXE1 
Silica Off-White b/gal 110 Rust-Oleum 64936 
Clear 16 oz/gal 16 oz Homax 29UR95 
Boiled Linseed Oils 
ой Amber 80 sq ft 1 gal Sunnyside 447021 
Amber 400 sq 5 gal unnyside 487F10 
Coating Durability Additives 
Aluminum Oxide White 1 Ib/gal 11b Rust-Oleum 35YJ83 
Thermoset Polymer Resin White 0.5 Ib/ga 0.5 Ib Rust-Oleum 30RM15 
Paint Solidifiers 
Sodium Polyacrylate Clear % gal 3.5 02 remax 2AJN4 
White Absorbs Up to 3 gal 2L XSORB 3VYZ8 
Leveling & Sodium Polyaenate, sodium White Absorbs Up to 25 gal 4 gal XSORB 3VZA3 
Conditioning White Absorbs Up to 38 gal 23 Ib XSORB 21YX75 
44ZU19 Leveling & Conditioning Additives 
Water Blue 2 to 6 oz/gal 1 M-i 447019 
i T.OLEUM 
Floor Chips EERUSTOLEUM 


= Interior use 


Decorative polymer floor flakes are specially formulated paint aggregates used to 
enhance the aesthetic qualities of seamless, resin-based chip/flake flooring systems. 


39UL63 Sprinkle the chips directly onto the wet epoxy coating, then finish with a clear top coat. 
Container Item 
Color Coverage Area Size No. 
Black/Blue/White 0.002 Ib/sq ft 116 390163 
Black/Gray/White 0.002 Ib/sq ft 116 390168 
Black/White 0.002 Ib/sq ft 116 390166 
Blue/White 0.002 Ib/sq ft 116 390169 
[1 l 
ZINSSER@) 
® 4HFE7 њад 
2AUT7 39F173 HH mmm 
aid " Ceiling Aerosols 
Drywall Spray un T Covers Up Paint—Low-odor, vertical aerosol 
Textures pd ra spray sealer and finish for drop ceilings with 
= 2 water, smoke, and nicotine stains. Nonyellowing 
A full range of wall textures for Ime flat finish. 
convenient, invisible repair. ote. M . 
iia VM — Bondex Ceiling Patch—Ready-mixed, latex- 
е Е - 
Base М. Covers Item based, low-odor patching compound duplicates 
Description Type (02) Color ga ft. ) Dry Time Т? the look of popcorn (acoustic) ceiling finishes; 
i 02 ite 0 sq 5 min i i 
Oil 2002 White E sqft 5min —2AUTS repairs blemishes, scrapes, and water damage. 
Orange Peel Wall Texture "i 2 z ы White, Tinted ail 125 safi EX ЭЕТ? li 
ater 02 оргауѕ оп blue, Dries ite sq min em 
Water 2507 White, Tinted 125540 30min 39F173 DAYTIME ANDICOVERAGE T Color Net Wt. Size No. 
Knockdown Wall Texture Water 2502 White, Tinted 7T5sqft 30min 39Ғ174 Dry Time: ihr 24 fo 48 Rr Covers Up Paint 
Popcorn Ceiling Texture Water 1402 White 8sqft — 24hr 45MV56 EM 1210 15 sq ft White 13 oz = 4HFE7 
Wall Textured Spray Patch Water 2002 White 110548 30min 444Ғ40 7 Dependent оп Те. aggregate. Bondex Ceiling Patch 
Texture Sprayer, Hand Operated, 2.8 cu ft Hopper 444F42 White 1at 4HFG1 
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PAINTING 
Paint Shakers, Mixers, Agitator & Accessories 


(“ней Devil 


RED DEVIL EQUIPMENT CO. 


The Classic Electric and Air Driven 
Paint Shakers and Accessories 


» Accommodate pints, quarts, and gallons 

Multisize clamping action shakes a variety of container sizes and shapes ranging 
from 3%" to 11" in height. High-speed bi-axial motion ensures a complete mix and 
limit switch stops mixing cycle when safety enclosure is opened. Require a base, 
sold separately. 


Mfr. Item 
Style Timer w D H Model No. 
Electric Paint Shakers, 110 VV 
Single Arm Electric 15 min Manual 27 іп 29 %в in 31 in 141000 6EXK4 
Single Arm Electric — 1 hr Manual — 27 7% іп 29 % in 31 ^in 14100H бЕХК5 
Twin Arm Electric 15 min Manual 41 % in 21 56 in 31 Yin 140000 бЕХКО 
Twin Arm Electric 1hrManua — 4156in 29 % in 31 %in 14000Н бЕХК1 
Twin Arm Electric ; ; ; 
Explosion Proof — 4155 іп 29 % in 31 Yin 1400X1 бЕХКЗ 
Air Driven Paint Shakers, 8 сіт € 100 psi 
Single Arm = отат 29% in 31 %in 141041: GEXK6 
Twin Arm Pneumatic = 41% in 29 % in 31 %in 1400А1 бЕХК2 
Mfr. Item 
Description For Use With Model No. 
Accessories 
14000H, 1400A1, 
i 141000, 14100H, 
Counter Base for The Classic Shakers 1410À1, Mfr. 515300 6FWG7 
No. 140000 


^ 
RADIA 


Red D Mix Intrinsically- 
Safe Mixers 


Feature gyroscopic mixing action with 
direct-drive gear system. No timer or 
power cord included; requires installation 
by qualified electrician. 


quoi xc 


34AU66 


Mfr. Item 
Accommodates Voltage Model No. 
Gallons, Quarts (with Included Adapter) 110 V 1025X1 GEXK7 
5 gal Pails 110V 05025-X1 34AU66 
RAU m 
Agitar Automatic ©) 


Multisize Mixer RADIA 


Handles pint to 5-gal. containers (4" to 1712" 
high) and can mix up to 4 gal. or 9 qt. ata 
time. Orbital mixing aggressively shakes all 
types of products. 


Mfr. 
Model 


5995PB 


Item 
No. 


45GP38 


Timer 
2 and 3 min 
Push Button 


Voltage 
110V 


Agitator 


Agitator drive and cover assembly includes 1⁄2 
HP air motor, one 3" stainless steel propeller 
and shaft, and 5-gal. stainless steel cover. Motor 
air supply should be 60 psi minimum and the 
propeller speed should be 3000 rpm maximum. 


Container Mfr. Item 
Size Model No. 
5 gal 31-425 2TKP3 
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Explosion 
Proof 
6EXK3 


6FWHO 


Э | 
Ж 


RADIA 
пас Accessories 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Counter Mount Lid Press 5080-03 140563 
Lid Press With Base Plate 5080-04 140564 
5-gal. Lid Sealer 507000 6FWHO 
Draw Down 40-Slot Drying Tower A3525  6FWH2 
Magnetic Mallet Holder A3522  6FWHS3 
о omi 
ni^remier- 
i 2FDJ2 24K696 
All-Steel 
= Heavy-gauge steel 
= Can be used with portable drills 
and drill presses (%" chuck) 
= Include cap with hole to hang 
Head Shaft Shaft Item 
Description Dia. Dia. Length Мах. RPM Brand No. 
Light-Duty Mixer 4V&in віп Нех 24%" 800 RPM = 2FDJ2 
Medium-Drum Mixer 4% in еіп Нех 247" 700 RPM — 2FDJ3 
Heavy-Duty Mixer 4V»in еіп Нех — 24V 500 RPM — 2FDJ4 
31⁄4" Paint Mixer 3%in 1У?іп 17" 900 Premier 24K696 
4" Paint Mixer 4in 1% in 23" 900 Premier 24K697 
43 Paint Mixer 4 5^ in Vb in 30" 900 Premier 24K698 
Quart/Gallon Paint Mixer 2 in Yin 14" 900 Premier 24K699 


PAINTING 
Specialty Spray Paints & Aerosol Disposal Systems 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ESRUSTOLEUM 
BRANDS 
Rust-Preventative 
spl Industrial Spray Paints 
= V2100 system 
» Dry time: 1 to 2 hr. 
= Coverage: Varies by color and finish 
Fast-drying enamel provides excellent corro- 
Sion protection, as well as color and gloss 
retention. Resist chipping, cracking, and 
peeling. Indoor/outdoor use. 
Paint and Paint and 
Primer Net Item Primer Net Item 
Color Finish Weight No. Color Finish Weight Мо. 
Primers Industrial 
Gray Flat 1502 50705 Yellow Gloss 1502  2FP64 
Red Flat 15027 50704 Light Blue - Gloss 1502  4TH62 
White Flat 1502 4СҮ47 Lioni Machine Gloss i5oz  5H904 
Paint ray 
Almond Gloss 1502 4TH65 Metal Black Hammered 1502 40Ү56 
pee Gloss 1502  4CY49 Metal D ark Hammered 1502 4CY59 
Black Flat 1502  2FP66 Metal Gold Hammered 1502  4CY58 
Black High Gloss 1502 5Н903 Metal Silver Hammered 1502 4СҮ57 
Black Semi-Gloss 15027 46Н75 Safety Blue Gloss 1507 5Н896 
Bright Green Gloss 1502  4TH63 Safety Green Gloss 1502 5Н897 
Bright Red Gloss 1507 5Н901 Safety Orange a 055 15 02 ЫШ 
Chestnut ately Purple Oss 02 
Brown Gloss 1502  4TH67 -Safety Red Gloss 15027  5H900 
Clear Gloss 1402  4TH61 Safety Yellow Gloss 1507 5Н898 
Dark Green Gloss 1507  2FP63 Silver G 14 2FP61 
Dark Machine Giggs, 156; 5н905 Сш iad - 
Gray Smoke Gray Gloss 1502 4СН77 
Пеер Віше Gloss 1502  2FP62 Stainless Steel (1055 1402  3UP88 
Dove Gray Gloss 1502 4СН76 Тап Gloss 1502 5Н902 
Equipment White Flat 1502 50707 
Orange Gloss 1502 4ТН64 White Gloss 1502  5U708 
Equipment Gloss 1502  2FP65 White Semi-Gloss 1502 4СҮ48 
Yellow 
Fleet White Gloss 1502  4TH68 
Hunter Green Gloss 15027  4CH73 
ESRUSFOLEUM 
BRANDS 


1 Dry time: 1 to 2 hr. 
= Coverage: 14 sq. ft 


High Performance 
Zinc-Rich Galvanizing 
Compounds 


24 sq. ft. for 5W180 
Contain up to 9396 pure zinc for maximum 


В 


. for 5W909; 


i NUN UE 


53JT40 53JT43 
(Drum not (Drum not 
included) included) 


sug’. 


Aerosol Can 
Disposal Systems 


Quickly punctures and drains aerosol 
cans, reducing the cost of hazardous 
waste disposal by allowing the can to be 
recycled. Features a built-in cycle counter. 
Replacement carbon filters with coalesc- 
ing element. Cellulose shell and carbon 
media is biodegradable and decomposes 
naturally. 53JT42 and 53JT44 include 


53JT41 check ball, mounting base and top. 
Aerosol Recycling For Use With For Use With Сап Counter Item 
Can Capacity Can Diameter Can Height Included No. 
Aerosol Can Recycling System 
1 2 into 3 in Up to 10 % in Yes 53JT40 
1 2into3 in 10 іп No 436D37 
3 2 into 3 in Up to 10 % in No 53JT43 
Item Pkg. 
Aerosol Recycling Can Capacity No. Qty. 
Filter 
1 436D38 1 
1 436D39 2 
600 53JT42 1 
600 53JT41 2 
1,200 53.144 1 
RUST-OLEUM RUST-OLEUM 
BRANDS 
= USTOLEUM S r E 
High- ES Spray Epoxy 
X Epoxy Prime! = 
Temperature g Primer 
Paints = Dry time: 2 hr. 


= Dry time: 1 to 2 hr. 
= Coverage: 14 sq. ft. 


Self-priming coatings 


corrosion protection. Moderate to severe resist temperatures up 
environments. 1D493 to 1000°F. 
Paint and Net Item Paint and Net Item 
Color Primer Finish Weight No. Color Primer Finish Weight No. 
Bright Galvanized Metallic 20 о2 5W909 Black Flat 15 02 5W179 
Metallic Galvanized Metallic 20 oz 5W180 Aluminum Hat 15 02 1D493 
ESRUSTOLEUM 
BRANDS | x 
R RUSTOLEUM 
BRANDS 
Rebar Epoxy 
en Aerosol Paint ree 
RUSFOLEUM . { RUST-OLEUM = 1600 system 
"erect = Dry time: 15 min. icc = Dry time: 1 hr. 


= Coverage: 8 


Team m ramon 


fom бөө, set 


Sion and chem 


One-step, direct-to-metal paint prevents rust 
and metal stains in concrete. Excellent corro- 


of rebar coating on the job site. 


to 9 sq. ft. 


ical resistance. For touch-up 


Paint and Item = 
Color Primer Finish Net Wt. No. & 2 
— Green Gloss 1202 23N407 


1606 GRAINGER. 


Ш 


Cold 
Oalvanizing 


TR 


— 


= Coverage: Up 
to 22 sq. ft. 


=” 


Color 
Galvanized Zinc 


Find even MORE on Grainger.com? 


= Coverage: 8 to 12 sq. ft. 
High performance protec- 
tion with the convenience 
of a no-mess spray. Ideal 
for priming welds, seams, 
and bolts. 


Paint and Net Item 
Color Primer Finish Weight No. 
Gray Flat 13.2 oz 3ZHX9 
Beige Flat 14.1 02 3ZHY1 


4 Galvanizing Compound Spray Paint 


Zinc-rich coating contains a high level of zinc 
providing superior galvanic protection. Dries to 
touch within 20 minutes and can be used on 
surfaces that reach temperatures up to 200°F. 
Touch-up or repair damaged galvanized steel, 
vehicles, ducts, fences, bridges, tanks, trailers 
and production welds. 


Paint and Net Item 
Primer Finish Weight No. 
Flat 14 oz 6KP26 
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PAINTING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Multipurpose Spray Paints 


Enamel Maintenance Spray Paints 
= Dry time: 1 hr. 
= Coverage: up to 22 sq. ft. 


Multipurpose paints spray at any angle. Ultra-coverage formula covers more 
surface faster with fewer cans, minimizing downtime and waste. Feature a 
comfort spray tip for reduced finger fatigue. 


SURFACES: Metal, concrete, masonry, and wood 
EXPOSURE: Indoor/Outdoor 
USES: Tools, equipment, motors, lockers, vents, and cabinets 


Net Item 
Color Paint and Primer Finish Weight No. p 
Black Semi-Flat 12 02 4WGC3 ee 
Black Ultra-Flat 12 02 783AD7 кү 
бгау Flat 12 02 784GN2 
Light Gray Gloss 12 02 4WGD6 
OSHA Safety Blue Gloss 12 02 4WGC5 
OSHA Safety Green Gloss 12 02 4WGD7 
OSHA Safety Orange Gloss 12 02 784GP1 
OSHA Safety Purple Gloss 12 02 4WGD8 
OSHA Safety Red Gloss 12 oz 4WGC6 Semi Flat Black OSHA Safety Blue OSHA Safety Orange 
True Blue Gloss 12 02 784GN8 4WGC3 4WGC5 784GP1 
White Flat 12 02 783AD9 
RUSTOLEUM 
BRANDS 


Industrial Choice Enamel Spray Paints 


= 1600 system 
= Dry time: 1 hr. 
= Coverage: 12 to 15 sq. ft. 


High solids content provides faster, further coverage and resists chipping, fading, 
cracking and peeling. 360? angle spray with comfort tip, reducing finger fatigue. 


SURFACES: Masonry, metal, wood, and concrete 
EXPOSURE: Indoor/outdoor 


FINMTUD QUALITY SINCE rer "Татев QUALITY imc 192 


USES: Tools, ducts, vents, ladders, cabinets, lockers, furniture and equipment voc/ | RUST-OLEUM RUST-OLEUM 
; INDUSTRIAL L 
MIR compliant. —CHOICE-- Баты. 
Paint and Paint and а-қ. - 
Primer Item Primer Item Multi Multi 
Color Finish Net Wt. No. Color Finish Net Wt. No. Purpose Purpose 
Enamel Primers Fluorescent Pink Gloss 12 02 6KP08 - 
Black Flat 12 02 6DNU5 Fluorescent Red-Orange Gloss 12 02 6KP05 
Gray Flat 12 02 6KP23 Hunter Green Gloss 12 02 6KN94 A E 
Red Flat 12 02 6KP14 Leather Brown Gloss 12 oz 6KP18 эң. Ени 
White Flat 12 02 6KP24 Machine Green Gloss 12 02 6YH27 Бс и 
Enamel Paints Machinery Gray Gloss 12 02 6YH30 
Almond Gloss 12 02 6KP17 OSHA Safety Blue Gloss 12 02 6KN87 
ANSI 49 Medium Light Gray — Gloss 12 02 2RE52 OSHA Safety Green Gloss 12 02 6KN93 
ANSI 61 Light Gray Gloss 12 02 2ВЕ51 OSHA Safety Orange Gloss 12 02 6KP03 
ANSI 70 Light Gray Gloss 12 02 2RE53 OSHA Safety Purple Gloss 12 02 6KP15 
Banner Red Gloss 12 02 6KP13 OSHA Safety Red Gloss 12 02 6KP09 
Beige Gloss 12 02 6KP16 OSHA Safety Yellow Gloss 12 02 6KN97 
Black Fat 12 02 6KP19 Purple Gloss 12 02 6DNU4 
Black Gloss 12 02 6KP22 Regal Blue Gloss 12 02 6KN86 
Black Semi-Flat 12 02 6KP21 School Bus Yellow Gloss 12 02 6KN96 
Cherry Red Gloss 12 02 6KP11 Smoke Gray Gloss 12 02 6КР28 6КР14 6КМ87 
Crystal Clear Gloss 12 02 6KN84 True Blue Gloss 12 02 6KN89 Red OSHA Safety 
Dove Gray Gloss 12 oz 6KP25 Universal Gray Gloss 12 oz 6КР27 Вше 
Dull Aluminum Gloss 12 02 6KN85 White Gloss 12 02 6KP31 
Dusty Pink Gloss 12 02 6YH32 White Semi-Gloss 1202 6DNU7 
Emerald Green Gloss 12 02 6DNUG White Flat 12 02 6KP29 
Fluorescent Green Gloss 12 02 6KN92 
DEM-KOTE. $$% 
Dem-Kote Industrial Paint and 
E I S P. - t Primer Net Item 
namei эргау Faints Color Finish | Weight — No. 
. Primer 
= Dry time: 1 hr. Gray Flat 10 02 6FGHG 6FGH7 
= Coverage: 5 to 8 sq. ft. Paints Gloss 
2 ЖЕ А А " White Flat 10 02 6FGJ4 Machine 
Long-lasting gloss finish resists rust and chemicals. Use with Safety Yellow Gloss 10 oz 6FGJ2 Gray 
primer on metal surfaces. VOC/MIR compliant. Safety Orange Gloss 10 oz HE 
Я afety Red loss 10 02 6FGJ1 
SURFACES: Metal, masonry, concrete, wood Ford Blue Gloss 10 oz 6FGJO 
EXPOSURE: Indoor/outdoor Green ар Gloss 10 02 6FGJ3 
USES: Identification marking, handrails, stenciling, ducts, touch- Machine Gray Gloss 10 о2 6FGH7 
up, piping, metal doors, office furniture, machinery, railings Chrome Silver Gloss 10 oz 6FGH9 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1607 


PAINTING Scan. Order. Done. == 
Spray Paint Details on page A1. 


Acryli-Quik Spray 
Paint and Primer 


а" Dry time: 12 min. 


Feature original 5-ball formula. Provides a hard, protec- 
tive, and durable finish. There is no recoat window, so 
you can recoat anytime. High amount of solids assures 
maximum coverage with excellent adhesion. Superior 
performance, both indoors and outdoors. 


Rust Tough Spray 


> CHOOSE: > CHOOSE: Net Item = = 
Color Paint and Primer Finish Weight _ No. Paint and Primer 
Crystal Clear Acrylic Coating ? А 
Daisy Yellow Gloss 1207 54Т683 = Dry time: 25 min. 


Paint 
Almond, Banner Red, Black, Crystal Clear, Emerald 
Green, Hunter Green, Khaki Beige, Leather 
Brown, Pewter Gray, Pumpkin Orange, Regal 
Blue, Saftey Purple, Shadow Gray, Smoke Gray, 
Sun Yellow, True Blue, Ultra Black, White 


Direct-to-metal rust preventative formula does 

not require a primer. Complete coverage with one 
coat. Ideal for small touch-up jobs, painting irregu- 
lar shapes, and covering hard-to-reach areas. For 


Gloss, Semi-Flat, Ultra- 
Flat, Flat, Semi-Gloss 1202 11453 


Fimer Cherry Red Gloss 120: 4160 both indoor and outdoor use. Feature EZ Touch 
Black, Gray, Ruddy Brown, White Flat i2oz 4760 Fanspray nozzle. 
> CHOOSE: Paint and Net Item 
Color Primer Finish Weight No. 
Paint 
Black, Blue, Bright Green, Bright Red, Chestnut 
= Tou h Coat S ra Brown, Dark Green, Dark Machinery Gray, Equipment 
-- g p y Orange, Equlpment Yellow, Federal Sey Yelow; Gloss 15 oz J1472 
umor H = Industrial Yellow, Light Machinery Gray, Safety 
Paint and Primer Orange, Safety Red, Safety Yellow, White 
J1474 ; ; Primer 
= Dry time: 15 min. Gray Flat 150z 54ТН95 
А А А ; — Gray Gloss 1502 54ТН93 
Provide protective. coating that resists chipping Red Flat 1507 54ТН94 
and peeling. Specially formulated for a variety of 
industrial applications. Ideal for light- to heavy- 
duty painting projects, both indoors and outdoors. 
P CHOOSE: P CHOOSE: 
> CHOOSE: Paint and Net Item 
Color Primer Finish — Weight No. 
Paint 


Bright Red, Cherry Red, Clear, Dark Blue, Dark 
Machinery Gray, Fluorescent Greent , Fluorescent 
Oranget , Fluorescent Вей] , Gold, High Heat Blackt, 
Implement Orange, Industrial Gray, International 
Harvester Red, Ivy Green, Leather Brown, Light Gloss, Satin 120z,110z  J1474 
Beige, Light Blue, Light Gray, Machinery Blue Gray, 
Medium Gray, Medium Green, New Caterpillar Yellow, 
Old Caterpillar Yellow, Red, Safety Black, Safety 
Green, Safety Purple, Safety White, Silver, Yellow 


Iron Guard Latex Paint 

= Dry time: 20 min. 

= Coverage: 15 to 20 sq. ft. 

Provide good color retention. Not water-reducible 
and extremely low-odor. Soap and water clean-up 


Black Flat 1202 541442 when wet. 
Green Flat 12 02 541.44 
Rebar Green Gloss 12 02 54Т.45 SURFACES: Metal, wood, masonry, plaster, and 
Silver Zinc = 12 02 547.46 most plastics 
White Flat 12 02 54141 А 2 Қ 
Ргітег EXPOSURES: Use on interior/exterior surfaces 
Gray Flat 12 02 54TJ03 
Light Gray Flat 12 02 54TJ04 P CHOOSE: Paint and Net Item 
Red Oxide Flat 120z 54TJ02 E Color Primer Finish Weight No. 
Red Oxide Flat 1202 541/05 * J4763 Васо Cherry High Gloss 1202 J5812 
* Sandable. f Fluorescent Orange, Red & Green only available in 11 oz. ed — 
4 High Heat Black only available in Satin. Black, White Flat 12 02 J4763 
Ук 6 ЖӘк`` КР кж atin Black, ; 
Satin White Satin 12 02 14764 


ColorWorks Maintenance 


Choice Spray Paint MEM 
and Primer H20 Pro Water-Based 
= Dry time: 15 min. ume Aerosol 


Good for hiding and gloss retention. Interior/exterior 
use. Feature EZ Touch Fanspray nozzle. 


= Dry time: 24 hr. 
Rust-preventative spray coating bonds to most 


> CHOOSE: indoor or outdoor surfaces with a long-lasting, 
> CHOOSE: Paint and Net Item -hi "n ini А 
Color Primer Finish Weight No. ultra-high gloss finish. Create a smooth finish with 


no sags, drips, or runs. 


Paint 
Almond, Black, Cherry Red, Citrus Yellow, Clear 


Lacquer, Dark Machinery Gray, Emerald Green, Paint and Net Нет 
Equipment Orange, Harvester Hed. Hunter Green, Color Primer Finish Weight No. 
Industrial Gray, Light Machinery Gray, Navy Blue, Gloss, Flat lio — J1452 Almond High Gloss 12 02 460U14 

Royal Blue, Safety Blue, Safety Green, Safety Black High Gloss 12 02 460008 
Orange, Safety Red, Safety Yellow, Silver Aluminum, Safety Blue High Gloss 12 02 460U10 
Sunshine Yellow, Walnut Brown, White, Zinger Pink Safety Green High Gloss 12 02 460U12 

Primer 460U10 Safety Purple High Gloss 12 02 460011 
Gray Fat 11 02 54ТН20 Safety Red High Gloss 12 02 460U09 
Red Oxide Flat 11 02 54ТН21 White High Gloss 12 02 460U05 
1608 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PAINTING 


Special Purpose & Striping & Marking Paint 


Special Purpose Spray Paint 


Specially-formulated for unique applica- 
tions and environments. 


Appliance Epoxy—Chemical and stain- 
resistant epoxy is durable, scrubbable, 
and colorfast. 


OSHA Paint—High-visibility safety 
colors. Approved by the Occupational 
Safety and Health Act governing board. 


Metallic Paint—Dries quickly for a bril- 
liant metallic-like finish. 


High-Heat Paint—Withstands temper- 
atures up to 1200°F intermittently, up to 
600°F continuously. 


Fluorescent Paint—Bright, bold neon 
colors for maximum visibility and safety. 
Increase brilliance by 200% to 400%. 


Crystal Clear—Provides a tough, long- 
lasting protective coating. 


Chalkboard Paint—Creates a slate- 
like chalkboard surface. Durable, 
long-lasting finish. 


Farm and Implement—Meets 
manufacturers’ specs for farm, vehicle, 
maintenance, and lawn and garden 
equipment. 


Camouflage—Bonds to most plastics. 
No sanding or priming required. 


> CHOOSE: 
> CHOOSE: Paint and Net Item 
Color Primer Finish Weight No. 

Appliance Epoxy 

Almond, Bisque, Black, White Gloss 1202 1418 
OSHA Paint 

Clover Safety Green, Safety Blue, Safety Orange, 

Safety Purple, Safety Red Safety Yellow i Gloss 1202:  J1466 
Metallic Paint 

Aluminum Metallic Metallic 1207  38EM95 

Bright Silver, Chrome Aluminum, Dull Aluminum, Silver Metallic, Metallic, 11027 J1465 

Brass Metallic, Bright Gold, Copper Metallic, Gold Metallic Gloss 

High-Heat Paint 

Black, White Flat 1202  J1462 
Fluorescent Paint 

Cerise, Green, Lemon Yellow, Red Orange, Yellow Orange Gloss 1102  J1460 
Crystal Clear Acrylic Coating 

Clear, Crystal Clear Gloss 1102  J1459 

Daisy Yellow Gloss 1202  54TG83 
ERRUSTOLEUM i» 

BRANDS 


Striping & Marking Paints 


GD 


Workable Fixative—Eliminates 
smudging, wrinkling, and gloss on paper, 
posters, signs. Dries in seconds to a 
clear, durable finish. 


True Seal Protective Rubberized 
Coating—Dries to a flexible, rubber- 
ized seal. Stops leaks by filling cracks in 
openings. 


NonSkid—Durable, skid-resistant paint 
makes surfaces safer. 


Glowz Glow-in-the-Dark—Finish 
recharges with exposure to light. 


> CHOOSE: 
Color 

Chalkboard Paint 
Black 
Farm and Implement 
John Deere Green, Allis Chalmers Orange, Ford Blue, 
International Harvester Red, John Deere Yellow, 
Kubota Orange, Massey Ferguson Red, Yellow, 
Old Equipment Yellow, School Bus Yellow 
Camouflage 
jack, Brown, Khaki, Olive, Sand, Light Green 
Workable Fixative 
Clear 
True Seal Protective Rubberized Coating 
Black 
NonSkid 
Clear 


Glowz Glow In the Dark 
Green, White 


GD 


OSHA 


— 


KRYLON 


FARM 


| "IMPLEMENT 


J1466 
J1455 
> CHOOSE: 

Paint and Net Item 

Primer Finish Weight Мо. 
Flat 120z  54TJ63 
High Gloss 12027 1455 
Ultra-Flat 1102  J1454 
Gloss 1102  38EP62 
— 1202  38EP61 
Gloss 1102 38ЕМ52 
Gloss 602  J1461 


Temporary Marking Chalks—Mark surfaces and can be cleaned 
away using a wire brush or power washer. Chalk allows for straight 
lines to be drawn on surfaces in a variety of high-visibility or standard 
colors when used with line reels. 

Temporary Marking Paints—Designed to last approximately 30 
days before being washed away by rain. These paints are ideal for 
roads, pavement, gravel, grass, and dirt prior to being permanently 
marked in the future. 


Semi-Permanent Striping Paints—Used to add markings to 


= 
24 


ren FY 
һы 25-ы c 


outdoor surfaces such as concrete, pavement, grass, or gravel for up Temporary Temporary Semi Permanent Striping 
to three months of use, where permanent markings are not allowed. Marking Marking Permanent & Marking Paint 
P t Striping & Marking Paint Creat t k Chalk Paint Striping Paint 3EHH4 
Permanent Striping & Marking Paints—Create permanent mark- H7173 21443 6KP12 
ings on a surface that won't wash away. 
Paint 
Dispensing P CHOOSE: Container Compatible Item 
Style — Surface Material Application Formulation Color Size Coverage Area Equipment Dry Time Brand No. 
Temporary Marking Chalks 
Water Base 
Concrete, Grass, ; 500 to 530 Linear Striping and ; F 
Inverted Gravel, Pavement General Purpose Water Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow 20 oz ft/1 74 іп Stripe Marking Machines 10min Rust-Oleum H7173 
Temporary Marking Paints 
Solvent Base 
Fluorescent Orange, High Visibility A Striping and i Krylon 
Asphalt, Brick, General Purpose — Solvent Yellow, Red, Utility White 2592 864 Linear ft Mari ing Machines Smin Industrial 31444 
Concrete, Grass General Purpose ^ Solvent Fluorescent Red-Orange 25 02 864 Linear ft "opm {pete VAIO J1444 
300 to 350 Linear Striping and Less Than т 
Concrete, Dirt General Purpose Alkyd Clear 20 о2 ft/1 Y2 in Stripe Marking Machines 5 min Rust-Oleum 1PTH3 
: i г " 300 to 350 Linear ^ Striping and Less Than " 
inverted Pavement General Purpose Alkyd luorescent Red-Orange 20 oz fU1 У in Stripe Marking Machines — 5 min Rust-Oleum H7151 
APWA Blue, APWA Red, Asphalt Black, Blue, 
Clear, Flouroscent Safety Red, Fluorescent Green, А Striping and ; Krylon 
General Purpose — Solvent Fluorescent Hot Pink, Fluorescent Purple, Green, High 20 oz 468 Linear ft Marking Machines 3 min Industrial 51443 
Concrete, Grass, Visibility Yellow, Safety Yellow, Silver, Utility White Е 
Маѕопгу General Purpose X Solvent Bright Orange, Fluorescent Orange 1702 468 Linear ft ты ing Machines 3 min ҮШ, J1443 
E 7 664 Linear ft/1 Striping and Greater Krylon 
General Purpose Solvent luorescent Red-Orange 20 oz in Stripe Marking Machines Than 3 тїп Industrial J1443 
continued | 4 
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PAINTING Scan. Order. Done. 
Striping & Marking Paint Details on page A1. 


[ | CONTINUED 


museum XD. шу. [mo id) 


Striping & Marking Paints 


Paint 
Dispensing > CHOOSE: Container Compatible Item 
tyle Surface Material Application Formulation Color Size Coverage Area Equipment Dry Time Brand No. 


Temporary Marking Paints (Cont.) 
Solvent Base (Cont.) 


; Striping and 
Tree Marking Alkyd Blue 16 oz 279 sq ft/can Marking Machines 1 to 5 hr Aervoe 8Т.М9 
; ; Striping and 
Overhead Wood Tree Marking Alkyd Fluorescent Pink 16 oz 279 sq ft/can Marking Machines 1 to 5 hr Aervoe 8РЕУ5 
А Striping and 1 
Tree Marking Alkyd Orange 16 oz 23 sq ft/can Marking Machines 5 min Aervoe — 8CEA9 
Water Base 
Blue, Brilliant Red, Brilliant White, Clear, Fluorescent 
А - Caution Blue, Fluorescent Green, Fluorescent ; ini 
Asphalt, Brick, General Pur Modified 2 i Е 664 Linear ft/1 Striping and Greater Than Krylon 
pose Orange, Fluorescent Pink, Fluorescent Purple, 2007 H А н Н ;, 41446 
Concrete, Grass Alkyd Fluorescent Red-Orange, Fluorescent Safety Red, in Stripe Marking Machines 10 min Industrial 
Green, High Visibility Yellow, Orange, Utility Yellow 
Asphalt, Concrete, Caution Blue, Clear, Fluorescent Green, Fluorescent ; Spray Guns, 
Dirt, Grass, Gravel, Construction Water Orange, Fluorescent Pink, Fluorescent Red-Orange, 20 oz гоо паи Striping and San Rust-Oleum H7170 
Pavement High Visibility Yellow, Safety Red, White Marking Machines 
Asphalt, General Purpose Water Brilliant Red, Brilliant White, Fluorescent 25 oz 864 Linear ft Striping and 10 min UR 41444 


Inverted _ Concrete, Grass Orange, Fluorescent Pink, Utility Yellow Marking Machines 


Fluorescent Green, Fluorescent 2007 100 їо 200 Linear ^ Striping and 


Orange, Orange, White, Yellow ft/3 in Stripe — Marking Machines 30 тіл — RustOleum H7169 


Boundary Marking Water 


General Purpose Alkyd Black, Fluorescent Blue 20 oz 80010 700 Linear warping and е ӨС ud Rust-Oleum H7172 
Concrete, Grass, - p 9 
Gravel, Pavement Alert Oran e/APWA Orange, Caution Blue/APWA 
' Blue, Clear, Fluorescent Green, Fluorescent А T" 
General Purpose Water Orange, Fluorescent Pink, Fluorescent Purple, 20 о2 800 e Ta a lana au Rust-Oleum H7172 


Fluorescent Red, Fluorescent Red-Orange, 
High Visibility Yellow, Safety Red, White 
Semi Permanent Striping Paints 

Solvent Base 


Striping and 


275 to 300 Linear Less Than 
T Concrete, Grass, General Purpose Alkyd Blue 2007 V3 in Stripe Marking, Machinas; 10 min Rust-Oleum 6A380 
coe General Purpose Alkyd Red 20 о2 150 Linear 1/4 Striping and -ess NAN Rust-Oleum 6KP12 
р y in Stripe Marking Machines — 10 min 
Paint 1 gal 5 gal 
Dispensing Surface CHOOSE: Compatible Item Item 
Style Material Application — Formulation Color Equipment Dry Time Brand Coverage Area No. Coverage Area No. 
Semi Permanent Striping Paints 
Water Base ш 
General Purpose Water Parking Lot Black "Rm 30 min to 1 hr ШИШ — — 350 Linear ft/gal (4 in Stripe)  38EL57 
А Striping and i Krylon 350 Linear ft/ _ ut 
ва Concrete, General Purpose Water Parking Lot Blue Marking Machines 30 min to 1 hr Industrial | gal (4 in Stripe) 38EL52 
Маѕопг қ " ipi қ і ү : p 
Y General Purpose Water Parking Lot White КЕСТЕНІҢ 30 min to 1 hr КҮЛҮ gal (Ain Stripe) 38EL51 | 350 Linear ft/gal (4 in Stripe) 38EL55 
А Striping and A Krylon _ _ ; А ; 
General Purpose Water Parking Lot Yellow Marking Machines 30 min to 1 hr Industrial 350 Linear ft/gal (4 іп Stripe) 38EL56 
Permanent Striping & Marking Paints 
Solvent Base 
raffic Zone Alkyd Black Spray Guns 30 to 40 min RAE = — 90 sq ft/ga 4YNY9 
raffic Zone Alkyd Red Spray Guns 1102 hr RAE iru ЗЕНН4 | 420 Linear ft/gal (4 іп Stripe) ЗЕНН5 
Asphalt raffic Zone Alkyd White Spray Guns 30 min RAE — — 90 sq ft/gal 3EHG4 
өрті, raffic Zone Alkyd White Spray Guns 30 to 40 min RAE 90 sq ft/gal  3EHG3 90 sq ft/gal 4YNY3 
Concrete raffic Zone Alkyd Yellow Spray Guns 30 min RAE 90 sq ft/gal 4YNY4 90 sq ft/gal AYNYS 
Pour raffic Zone Alkyd Yellow Spray Guns 30 min RAE SE 3EHG1 | 420 Linear ft/gal (4 in Stripe) 3EHG2 
raffic Zone Alkyd Yellow Spray Guns 2103 hr RAE Ші ree 3EHG7 | 420 Linear ft/gal (4 in Strip) 3EHG8 
Asphalt, raffic Zone Alkyd Blue Spray Guns 30 min RAE = — 90 sq ft/ga AYNY7 
Brick, raffic Zone Alkyd Red Spray Guns 30 to 40 min RAE 90 sq ft/gal AYNZ1 90 sq ft/ga 4YNZ2 
Concrete, raffic Zone Alkyd White Spray Guns 2 to 3 hr RAE = — 90 sq ft/gal 4YNY1 
Grass raffic Zone Alkyd Yellow Spray Guns 30 min RAE 90 sq ft/gal 4YNX7 90 sq ft/gal AYNX8 
Water Base 
raffic Zone Acrylic Black Spray Guns 1hr RAE — — 90 sq ft/gal 6GAN3 
raffic Zone Acrylic Blue Spray Guns 1hr RAE — — 90 sq ft/gal 6GAN4 
raffic Zone Acrylic Green Spray Guns 1 hr RAE = — 90 sq ft/gal 6GAN6 
raffic Zone Acrylic Red Spray Guns 1hr RAE — — 90 sq ft/gal 6GAN5 
Asphalt, raffic Zone Acrylic White Spray Guns Thr RAE = — | 420 Linear ft/gal (4 іп Stripe) 6GAN1 
Gone raffic Zone Acrylic Yellow Spray Guns 1 hr RAE = = 420 Linear ft/gal (4 in Stripe)  6GAN2 
Grass | raffic Zone Latex Black Spray Guns 1to2hr RAE 90 sq ft/gal ЗЕНЈЗ 90 sq ft/gal 3EHJA 
raffic Zone Latex Blue Spray Guns 2103hr RAE 90 sq ft/gal ЗЕНН2 90 sq ft/gal ЗЕННЗ 
Pour raffic Zone Latex Red Spray Guns 1 to 2 hr RAE 90 sq ft/gal 3EHJ1 90 sq ft/gal 3EHJ2 
raffic Zone Latex White Spray Guns 1to2 hr RAE 90 sq ft/gal ЗЕНН8 90 sq ft/ga ЗЕНН9 
raffic Zone Latex Yellow Spray Guns 1 to 2 hr RAE 90 sq ft/gal 3EHH6 90 sq ft/gal 3EHH7 
Concrete Traffic White, Traffic Paint Brushes, 
Ц я ; Yellow, Traffic Blue, Paint Rollers, А T 250 to 450 Linear _ - 
p raffic Zone Acrylic Traffic Red, Traffic Striping and 30 min Rust-Oleum ft/4 in Stripe J0449 
Black, Bike Lane Green Marking Machines 
Concrete, А А Striping апа ; Krylon 350 Linear ft/ = _ 
Masonry raffic Zone Water Parking Lot Yellow Marking Machines 30 min to 1 hr Industrial | gal (4 in Stripe) 38EL53 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Striping Machines, Pavement Markings & Paint Thinners 


Looking for more Line 


Striper Machines? 
We have even more Line Striper Machines on 
pages 1627 and 1628 and on Grainger.com® 


ESRUSTOLEUM 


BRANDS 


Spray Can Handles, 
Paint Applicators and Striping Machines 


Item 
Description For Use With No. 
Spray Grip Aerosol Spray Can 2ERK5 
Spray Comfort Grip Aerosol Spray Can 2ERK6 
Marking Wand/Steel/Plastic Rustoleum Marking Paint and Chalk 6A379 
Marking Wand/Aluminum/Plastic Industrial Grade Paint 21CJ78 
Striping Wand/Plastic Aerosol Cans c 32UT23 
А Қ Rust-Oleum Inverted Marking Paint or Industrial Choice 
iei Pistol Frecision-Ling Inverted Marking Paint or Chalk acya2 
triping Machine, For Use Industrial Choice Athletic Field Striping Paint to 
With AF1600 System Apply Straight 3 in to 6 in Wide Lines acyat 53JT67 
Striping Machine, For Use With Hard Hat and Industrial Choice Striping Paint, Aerosol 6A940 


$1600 System and 2300 System Striping Paints to Apply Straight 2 to 4 in Wide Lines 


Heat Activated Pavement Markings 


Thermoplastic pavement marking paints clearly mark traffic lanes, 
legends, symbols, and road boundaries on roads, parking lots, and 
other paved surfaces. They are thicker and more wear resistant than 
other types of marking paints. These paints are heated and applied 


(Газ) 4% 
as а 7 
d 
Minimum = Maximum 


Overall Overall Application Application Нет 
Legend Color Length Width Thickness Temperature Temperature — No. 
Pavement Pre-Determined Messages 


| NESE ! Handicap, Bue — 38 — 37 — 90mi — 300?F 18Е570 
to paved surfaces to increase visibility and provide long-term wear. Pavement еле 45 4% X 90mil 300°F 18Е572 
Line rolls come in a variety of colors for varied road and pavement Yellow — 30-t — 4 90 mil 32 °F 275°F 18Е661 

i i in- Rolls ^ Yellow 304 6 90 mil 32 °Е 275°F 18Е667 
needs. These rolled strips can be applied to any roadway to delin Yellow 30t 12 — 90 mil E 575 °F 41 E669 


eate the lanes and keep traffic flowing. 


F 
лы 
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sunnyside BRANDS Ў ® 
А А sunnyside 

Paint Thinners 

These liquid paint thinners reduce the viscosity highly flammable and are recommended for 

of paint. ventilated or exterior use. Toluene paint removers 


are fast-drying solvents for thinning oil-based 
paints, varnishes, enamels and alkyd resins. 


General Purpose Paint Thinners—Solvents 
used to thin or reduce the viscosity of paints to 


ee _ ae i General Mineral Lacquer 
prepare them for spray application or to cleanup Xylol Thinners—Used for thinning paints, Purpose Spirits Thinner 
after their use. enamels, varnishes, and alkyd resins. Often 3JR74 5KPY3 5KPY2 
Mineral Spirits—Petroleum-derived clear specified as a thinner for specialty paints and i 
liquids used as a common organic solvent in coatings, xylene is highly flammable and is a =li, ti, 
Cleaning up after painting. Mineral spirits are recommended for ventilated or exterior use. ==... 
less expensive than turpentine and thin oil-based Water Immersion Coatings—Protective awowo — % 
paints, stains and varnishes. layers that are applied to a material that will ig | eni 
Lacquer Thinners—A mixture of solvents be subjected to water or liquid for an extended 
able to dissolve a number of different resins or period of time. Thinners for immersion coat- : 
plastics used in lacquer finishes. They clean tools ings reduce the viscosity of the coatings so that Lager 
and equipment after a lacquer project. it can be spray-applied instead of brushed or SSS 
Xylene Thinne Used for thinning paints rolled onto a surface. This is commonly done for Xylene/ Xylol Thinner Water 
rs— , 1 
| { surfaces that are not flat ог are uneven. Toluene 5КРҮ4 Immersion 
enamels, varnishes, and alkyd resins. They are 12H847 6H076 
Container Container Item 
Materials Removed Contains Strength Туре Size Brand No. 
General Purpose Paint Thinners 
Oil Base Type 
Dirt, Grease LVP Mineral Spirits Regular ^ Bottle 1 да Sunnyside —499H70 
Dirt, Grease LVP Mineral Spirits Regular Pail 5 gal Sunnyside —499H58 
Solvent Base Type 
9400 System, Adhesive, Epoxy Coating, Grease, Oil, Urethane Coating Ethyl 3-Ethoxypropionate, Ethyl Acetate, Methyl Ethyl Ketone Regular Can 1 да Rust-Oleum 5Н949 
Alkyd Coating, Epoxy Coating, VOC Compliant Products Acetone Regular Can 1 gal Rust-Oleum — 3JR74 
Alkyd Coating, Industrial Enamel, Latex Coating n-Nonane, Naphtha, Pine oil Regular Can 1 ga Rust-Oleum 5Н887 
Alkyd Coating, Latex Coating n-Heptane, Naphtha, Octane, Pine oil Regular Can T gal Rust-Oleum — 5A261 
Dirt, Grease Acetone, Aliphatic Naphtha Regular Can 1 ga Sunnyside 499Ң54 
Paint, Solvent Based Products Parachlorobenzotrifluoride Regular Can 1 ga Rust-Oleum — 426J32 
Water Base Type Di lene Glycol M hyl Ether, Naphtha, p-Chl 
г ipropylene Glycol Monomethyl Ether, Naphtha, p-Chloro- 
Paint a,a,a-Trifluorotoluene, Sodium Dioctyl Sulfosuccinate Regular Bottle 1 ga Green Envy — SKPYO 
Mineral Spirits 
Oil Base Type 
Dirt, Grease Mineral Spirits Regular Can 1 ga Sunnyside 5КРҮЗ 
Dirt, Grease Mineral Spirits Regular Pail 5 gal Sunnyside 442014 
continued | 4 
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Paint Removers 

«ru 

Paint Thinners 
Materials Removed 

Lacquer Thinners 

Solvent Base Type 


Epoxy Coating, Lacquer 
Epoxy Coating, Lacquer 


Epoxy Coating, Lacquer 


Epoxy Coating, Lacquer 


Xylene/Toluene 
Solvent Base Type 


Adhesive 
Paint 
Paint 
Xylol Thinners 
Solvent Base Type 


Adhesive, Anti-Rust, Epoxy, Lacquer, Oil-Based Paint, 
Porch and Deck Paint, Synthetic Enamel, Varnish 
Water Immersion Coating Thinners 
Solvent Base Type 
Epoxy Mastic, Paint 


dm 
e 


Minute, 
Remover, 


CERN 


i sunnyside 
General Acetone Graffiti 
Purpose 442011 Remover 
499H67 52JC16 


9 
® SSRUSTOLEUM 


sunnyside 


Contains 


2-Butoxyethanol, Acetone, Parachlorobenzotrifluoride 
2-Butoxyethanol, Acetone, Parachlorobenzotrifluoride 
Acetone, Aliphatic Naphtha, Ethyl Acetate, Ethylbenzene, 
Methyl Alcohol, Methyl Ethyl Ketone, Toluene, Xylene 
Acetone, Aliphatic Naphtha, Ethyl Acetate, Ethylbenzene, 
Methyl Alcohol, Methyl Ethyl Ketone, Toluene, Xylene 


Acetone, Parachlorobenzotrifluoride 
Cumene, Ethylbenzene, Mixed Xylenes, Toluene 
Toluene 


Ethylbenzene 


Ethylbenzene, Methyl Isobutyl Ketone, n-Butanol, Toluene, Xylene 


underlying surface. 


Marine Paint 
Remover 
39C320 


porous surfaces. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


BRANDS 


Strength 


Regular 
Regular 


Regular 


Regular 


Regular 
Premium 
Premium 


Regular 


General Purpose Paint & Coating 
Removers—Remove paint, finishes, 
and coatings while also cleaning the 


Acetone—Removes oil stains from 
walls. It is used as a paint thinner for 
oil paints and resins and can be used 
to clean paint brushes, sprayers and 
other equipment used while painting. 
Graffiti Removers—Emulsify and 
remove paint without extra cleanup. 
These removers dissolve aerosol paint, 
enamel, and lacquer from hard or 


Marine Paint Removers—Powerful 
water-soluble paint and anti-fouling 
strippers designed for marine uses. 


Remaining These removers can remove up to 
Residue © К 
ample Kits A N 
enini 35XU23 tion on wood or fiberglass boats. They 
Container 
Remover Type Materials Removed Product Form Strength Type 
General Purpose Paint & Coating Removers 
Solvent Base Type t Finish " Оваа 
ч poxy Finish, Lacquer, Latex, Oil-Base та J 
Paint Stripper and Remover Paint, Polyurethane Finish, Shellac, Varnish Liquid Extra-Strength Can 
Water Base Type 
Liquid Full Strength Bucket 
Liquid Full Strength Bucket 
Loud ful Strength Bucket 
; А А iqui ull Strengt ucket 
Paint Stripper and Remover Paint Paper Full Strength Roll 
Paper Full Strength Sheets 
Paste Full Strength Pail 
Paste Full Strength Pail 
Acetone 
Solvent Base Type 
us A "n Ei Liquid — Can 
Thinning and Cleanup Solvent Adhesive, Epoxy Resin, Fiberglass Liquid — Can 
Paint Stripper and Remover Resin, Ink, Lacquer Liquid — Pail 
Graffiti Removers 
Soy Base Type 
Paint Stripper and Remover Graffiti Liquid Full Strength Spray Bottle 
Water Base Type 
Liquid Full Strength Spray Bottle 
Paint Stripper and Remover Graffiti Liquid Full Strength Bucket 
Paste Full Strength Bucket 
Marine Paint Removers 
Water Base Type 
Paint Stripper and Remover Paint Paste fu grenn Bucket 
Glaze Removers 
Powder Base Type 
Paint Stripper and Remover Glaze Powder m gren Packet 
Remaining Residue Clean Up 
Solvent Base Type 
Graffiti and Adhesive Remover Adhesive, Paint Aerosol = Aerosol 
Sample Kits 
Water Base Type 
Paint Stripper and Remover Graffiti Paste ЕШ | 5 rend t Ki 


1612 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Container 


Type 


Can 
Pail 
Can 


Pail 


Can 
Bucket 
Bucket 


Can 


Can 


© 
sunnyside CDUMOND согус 
Paint Removers 


Container 
Size Brand 
1 gal Sunnyside 
5 ga Sunnyside 
1 gal Sunnyside 
5 ga Sunnyside 
1да Sunnyside 
5 gal Rae 
5 gal Rae 
1 да Sunnyside 
1 gal Rust-Oleum 


Graffiti Control Products 


сел, Газ) & 


Item 
No. 


12H845 
499H52 


5КРҮ2 
220494 


12H847 
19NZ68 
3EHJ6 


SKPY4 


6HO76 


Watché&3Dog. 


remove varnish and urethane from fine 
woods, metals, and glass. 


Glaze Removers—Reduce the pH 

of surfaces being stripped of paint to 
help improve adhesion of new primer 
and paints. These removers neutralize 
surfaces covered in alkaline products 
or mill glazes. 
Remaining Residue Clean Up— 
Penetrate left over layers of paint 
and adhesive to clean surfaces prior 
to painting. They remove grease and 
other stains to ensure a smooth paint 


finish. 


Sample Kits—Include samples of a 
variety of paint removers and strippers, 
allowing users to test a small painted 
area to determine which product is 


eight coats of paint in just one applica- best suited to remove paint for each 


individual project and situation. 


Container 
Size Odorless Brand 
1 ga No Sunnyside 
1 gal Yes Dumond 
Tat Yes Dumond 
5 gal Yes Dumond 
5 gal No Dumond 
13 in x 300 ft No Dumond 
3x3 ft No Dumond 
1.25 gal No Dumond 
5 ga No Dumond 
1 ga No Sunnyside 
1at No Sunnyside 
5 gal No Sunnyside 
22 07 No Dumond 
22 02 No Dumond 
5 gal 0 Dumond 
5 gal No Dumond 
1 gal 0 Dumond 
5 gal No Dumond 
402 0 Dumond 
8072 Мо Dumond 
16 02 0 Sprayon 
16 02 Yes Watch Dog 
1.5 gal Yes Dumond 


Item 
No. 


499H67 


390332 
390331 
390333 
390334 
390319 
390317 
390309 
396310 


447011 
447020 
487F09 


52JC16 
396341 


390336 
390340 


390320 
390321 


390313 
390314 


6KDX8 


35XU24 
35XU23 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PAINTING 


Paint Removers & Preparation Cleaners 


4YLE5 


SSRUSTOLEUM 


BRANDS 


Wax & Tar Removers 


= Solvent base 

Effective, fast-acting liquid removers for many automotive 
surfaces, including metal, plastic, and fiberglass. These 
removers dissolve old wax build-up before re-application 
of new wax to promote an even, mirror-like finish. They are 
also used for removing grease, silicone and road film. 


Container Item 

Flammability Size No. 
Flammable 1 qt AYLES 
Non-Flammable 13.5 oz AYLF4 


IVEI Eherkules sunnyside 
Paint Applicator Cleaners 


Mastic & Decal 
Removers 


Mastic Remover—Penetrate through layers of 
mastic on a surface. The remover is absorbed 
into the mastic and break down its adhesion to 
the surface to facilitate effective and complete 
removal. 


Base Product 

Type Remover Type Form 
Mastic Remover 

Soy Wallpaper, Adhesive, and Tar Remover Gel 
Decal Remover 

Soy Decal Adhesive Remover Liquid 


Mastic Remover 
36MV84 


Brush & Roller Cover Cleaner— 
Removes hardened or dried latex 
and oil-based paints, enamels, 
shellacs, varnishes, lacquers, 

and polyurethanes from bristle 
brushes, artist brushes, and 
equipment after painting. 


Base 
Application Type 
Brush & Roller Cover Cleaner 
Cleans Brushes & Rollers, Removes 
Latex and Oil-Based Paints/Enamels/ Water 
Shellacs/Varnishes/Lacquers 


Paint Spray Gun Cleaner 


Paint Cleaner Solvent 
Denatured Alcohol 
Alcohol Appliance Fuel, Solen! 
Marine Stove Fuel 
Solvent 


Paint Spray Gun Cleaner — 
Aerosol removes waterborne and 
solvent-based coatings from metal, 
plastic, and composite surfaces. 
Cleaner has a high-powered spray 
nozzle to help reduce the amount 
of cleaning solvent used and helps 
lessens cleaning time. 


Product 

Form Strength Contains 

Tetrasodium 
Liquid Regular Ethylenediaminetetra 
Acetate 

Spray Extra-Strength Solvent 
Liquid — Ethanol, Methanol 
Liquid — Ethanol, Methanol 
Liquid — Ethanol, Methanol 


Denatured Alcohol—A clean- 
burning fuel that produces an 
odorless and smokeless flame 
used in marine stoves and other 
alcohol-burning appliances. 


Container Item Pkg. 
Size Brand No. Qty. 
1qt M-1 447023 1 
15 02 Herkules 410087 6 
10 Sunnyside 20К853 1 
{gal Sunnyside 20К854 1 
5 па! Sunnyside 447009 1 


Q 
MIEL a —^ sunnyside 
Preparation Cleaning 


Pre-Coating Cleaner—Designed to wash down 
walls, window/door frames, floors and metals to 
remove dust, loose paint, wallpaper paste and grit 
prior to painting. Bottled liquid cleaner requires no 
further rinsing after the surfaces are wiped down. 
Removes any type of debris that would prevent a 
smooth coat of paint. 


Application 
Pre-Coating Cleaner 
Water Base 
Cleans Dirt, Oil, and Grease From Wood and Metal Prior to Refinishing 
Muriactic Acid 
Acid Base 
Balances pH Levels In Pools, Removes Rust, Mineral 
Spirits, Deposits From Tools and Other Steel Items 
Solvent Base 
Balances pH In Pools, Cleans Masonry, Brick and Concrete 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Muriatic Acid Replacement 


Muriatic Acid—A bottled liquid diluted solution of 
hydrochloric acid and is used for a variety of heavy- 
duty tasks, such as removing salt deposits on rock 
or stucco. It is also used to remove rust and stain 
from concrete and brick. 


Container Item 
Remover Type Size Brand No. 
Cleaner and Degreaser 1at M-1 447016 


1 gal Green Envy 5КРҮ1 


Cleaner and Degreaser 1 gal Sunnyside 442025 


Decal Remover 
48FW17 


Decal Remover—Breaks down the adhesive 
while keeping the surface underneath safe. 
Remover works by soaking the residue, turning 
it into a liquid or paste form that can be wiped ог 
scraped off the surface. 


Container Item 

Strength Size Brand No. 
Premium 1 gal Tough Guy 36MV84 
== 16 02 Hardline Products 48FW17 


Тука 


irys 


HOLLER 


Brush & Roller 
Cover Cleaner 
442023 


t i 
e 


Paint Spray 
Gun Cleaner 


S 41U087 
sunnyside 
denatured | 
alcohol 
сок Оюмдун идо 
Denatured 
Alcohol 
20K854 


eee 
e 


sunnyside 


Pre-Coating Muriactic 
Cleaner Acid 
44ZU16 44ZU25 


PAINTING 


Paint Markers 
eee т) «жыры — BLEZANLIGES 2 
PRO-LINE Fine PRO-LINE HP PRO-LINE HT 
ЕШТЕН. жш — SU EXAM — 
PRO-LINE: WE PRO-LINE XT 
Me А 27 D 
PRO-MAX VALVE ACTION 


Markal Paint Markers 


Permanent liquid paint markers. To 
choose your "Marking Tool Surface 
Material" go to Grainger.com, enter 
“Item No." and use the filter on the 
left side. 


PRO-LINE Fine—Marks on small 
surfaces and and has a valve-actuated 
tip. 

PRO-LINE HP—Penetrates through 


oils and greases to dry quickly and 
leaves a bold mark. 


PRO-LINE HT—Fast-drying paint 
locks in colors and retains some 


> CHOOSE: 
Trade Name Color* 
| В, G, LTG, 0, М 
PRO-LINE Fine BK RY 
B, BK, BN, G, GO, LTB, 
PRO-LINEHP |1 O, P, PL, R, $, W, Y 
B 
PRO-LINE HT BK 
W, Y 
PRO-LINE WP B, BK, G, 0, R, S, W, Y 
B, BK, BN, G, GO, LTB, 
PRO-LINEXT LTG, O, P, PL, R, S, W, Y 
PRO-MAX B, BK, 0, R, W, Y 
AL, B, BK, BN, G, GO, LTB, 
Valve Action LTG, O, P, PL, R, W, Y 


FLG, FLO, FLP, FLY 


colors that can reach high tempera- 
tures, providing legible marks up to 
2,200°F. 


PRO-LINE WP—Fast-drying formula 
resists spreading and running when 
in contact with water or water-based 
fluids to leave a bright mark. 


PRO-LINE XT—Marks on rusty, 
rough, and dirty surfaces. 


PRO-MAX—Formula dries quickly 
and leaves bold marks. 


Valve Action—Low chloride and 
xylene-free formula. 


Marking Tool Min. Max. Нет Pkg. 

Tip Size Group Temp. Temp. No. Qty. 
Medium 09: 1509: E4354 1 
Fine 02: 1509: E4354 1 
Medium -50°F 150°Е H4992 1 
Medium -50°F 2,000°F J7225 1 
Medium -50°F 2,200°F J7225 1 
Medium -50°F 2,100°F J7225 1 
Medium -50°F  150?F Н4924 1 
Medium -50°F 150°Е H4993 1 
Medium 020: 1509: E4355 1 
Medium -50°F 150°Е  F8274 1 
Medium -50°F  150?F H4925 1 


* AL = aluminum, B = blue, BK = black, BN = brown, FLG = fluorescent green, FLO = fluorescent 


orange, FLP = fluorescent pink, FLY = fluorescent yellow, G = green, Gi 


= gold, LTB = light blue, 


LTG = light green, 0 = orange, P = pink, PL = purple, R = red, S = silver, W = white, Y = yellow. 


BRITE-MARK 


RINZ OFF 


Dykem Paint Markers 


Xylene-free formula. 


BRITE-MARK—AQuick-drying, oil- 
based permanent paint marks on 
most indoor and outdoor conditions. 
Valve-actuated fiber tip. 


aulem; 


an [sve 
Bates gems 9m 


zor |- 
SUDZ OFF 


Brand 
RINZ OFF and SUDZ OFF—Temporary 
ink markers are for writing on untreated 
and unpainted surfaces which require 
removable ink. RINZ OFF ink is remov- 
able with water and SUDZ OFF ink can 

be removed with a detergent of pH 10 

or higher. 


Marking 

> CHOOSE: Marking Tool ToolTip Min. Мах. Нет Pkg. 
Trade Name — Color* Surface Material Size Group Temp. Temp. Мо. Qty. 
BRITE- E BN, Concrete, Fabric, | 
МАВК GPRS. Glass, Metal, Plastic, Medium 0°F 350°F D6091 1 

yr w'y Rubber, Stone, Wood 

RINZ OFF B, G, R, Y Metal Medium -20°F 150°Р J7223 1 
SUDZ OFF  BK,G, W, Y Medium -20°F 150 °Е J7223 1 


* B- blue, BK = black, BN = brown, G = green, 


GO = gold, LTB = light blue, 0 = orange, P = pink, 


В = red, S = silver, VT = violet, W = white, Y = yellow. 


uniPAINT Paint Markers 


Oil-based permanent markers perform 
glass, metal, stone, and wood. 


P CHOOSE: 


Trade Name 


Color* 
uniPAINT B, BK, G, MS, 0, 


* B = blue, BK = black, В = red, W = white, Y= 


1614 GRAINGER. 
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oni PAINT 


well on virtually any surfaces including 


Item 
No. 
D7946 


ae 
ty. 
В, WY 1 j 
yellow. 


Find even MORE on Grainger.com? 


А 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Fine Tip, 
White 
25UW96 4 


/ 


y ў Paint 
F dod Markers 
Removable formula is 
Marking Tool ltem Pkg. ideal for use on auto 

Color Marker Type Tip Size Group я Мов aty. body panels and wind- 

ite 'ermanent ine 5 i A 
Pink — Removable — "Medium — aMHA2 4 Shields. Water-soluble 
White Removable Medium ЗМНАЗ 4 marks are easy to 
Yellow Removable Medium 3MHM 4 


remove with wet cloth. 


nini a | 


сае) irn ml 


B Paintstik F Paintstik Quik Stik Mini 


LET" REN TENET c] 


Quik Stik Large Quik Stik Medium WS-3/8 Painstik 


Quik Stik Mini—Twist-up crayons 


mark on smooth or rough surfaces. 
Fast drying. 


WS-3/8 Paintstik—Water-soluble, 
fine-line marks are easy to remove. 
For nonporous surfaces. 


Markal Paint Crayons 


To choose your "Marking Tool Surface 
Material" go to Grainger.com and 
enter in "Item No." and scroll down. 


B Paintstik—Marks through oily, icy, 
wet, dry, or cold surfaces. Lead-free. 
Nontoxic. 


F Paintstik—Fluorescent formula 
produces high-visibility marks. 


> CHOOSE: Marking Tool Min. Max. Item Pkg. 
Trade Name Color* Tip Size Group — Temp. — Temp. No. Qty. 
m B, BK, BN, G, GY, ЖЕЛЕ о 
В Paintstik O, P PLR WY Large 50° F 1509:  H7745 12 
F Paintstik at ae Large -50°F  150'F  F2784 12 
Quik Stik Mini BK, R, W, Y Medium OF 392 °F H4929 1 
Quik Stik FLG, FLO, , FLY Medium ПР 3929: . Jb671 1 
"p B, BK, G, 0, е ° 
Quik Stik PL RW, Y Large 0°F 3929: Р2799 1 
WS-3/8 Paintstik BK, R, W, Y Medium -50° F 150°F H7742 12 


* B = blue, BK = black, BN = brown, FLB = fluorescent blue, FLG = fluorescent green, FLO = 
fluorescent orange, FLP = fluorescent pink, FLR = fluorescent red, FLY = fluorescent yellow, G = 
green, GY = gray, 0 = orange, P = pink, PL = purple, R = red, W = white, Y = yellow. 


Sharpie China Markers 


Use to mark on many porous and nonporous surfaces including glass, metal and 
plastic. Water-soluble. Erasable with damp cloth. Peel-off paper covering; no 
sharpening required. 


CHOOSE: Item Pkg. 
Color* Marking Tool Tip Size Group No. Qty. 
BK, В, Y W Medium F8722 12 


* BK = black, В = гей, W = white, Y = yellow. 


AIVARA 
УА» 4%. 


Dixon Phano China Markers 


Produce bright bold strokes on most porous or non- 
porous surfaces including glass, plastic, film, paper, 
metal, and rubber. Wipe clean. Paper wrapped with tear 
strings for sharpening. 


Trade Marking Tool Item Pkg. 
Name Color Tip Size Shape No. Qty. 
Black Bullet 35X991 12 
Black (Thin Lead) Bullet 35Y042 12 
Phano Blue Bullet 35Y040 12 
China Green Bullet 35Y041 12 
Marker Red Bullet 35X992 12 
White Bullet 35X993 12 
Yellow Bullet 35X994 12 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PAINTING 
Industrial Markers 


CROSS CHECK 
Plus 


- Шивнти ел -- 


НІСН ТЕМР 44 


HIGH PURITY 44 


шил) 


SAFE-MARK 


« HTexeEw]|P < Ios: 


TEXPEN 


Dykem Industrial Markers 


= To choose your “Marking 
Tool Surface Material" go to 
Grainger.com, enter “Item No." 
and use the filter on the left side. 


CROSS CHECK—Highly visible 
marks indicate loose nuts, bolts, 
fasteners, and assemblies. Color can 
be viewed in ambient, fluorescent, 
and ultraviolet light. 


CROSS CHECK Plus—Provides 
enhanced visibility in aviation main- 
tenance applications. 


HIGH PURITY 44—Valve-action 
tip allows tip to be re-inked. For 
surfaces where degradation or 
contamination is a concern. 


TUFF GUY 


Brand 


HIGH TEMP 44—For marking surfaces 
exposed to high temperatures. Valve- 
action tip allows tip to be re-inked. 


SAFE-MARK—NSF Certified for 
marking food contact surfaces used 

in processing, transporting, or holding 
food products. Valve-actuated locked 
nib tip. 

TEXPEN—Stainless steel ball tip allows 
medium and broad marks and writes 
through grease, oil, and underwater. 


TUFF GUY—Makes clear, crisp marks 
and is resistant to most coolants and 
cutting fluids, degreasing baths, and 
other industrial chemicals. 


Marking 
Tool Tip 
> CHOOSE: Size Min. Max. ет Pkg. 
Trade Name Color* Marker Type Group Temp. Temp. No. Qty. 
B,G,0,R, Y Permanent Medium -20°F 400°F 1 
CROSS CHECK GY.PRW Removable — oF 4009Ғ 68789 -- 
CROSS B Permanent Medium — -4^F 120 °Е 451G25 1 
CHECK Plus P Permanent Medium — O^F 4009: 530213 1 
Y Permanent Medium 09: — 400?F 53DZ12 1 
HIGH PURITY 44 B, BK, R, W, Y Permanent Medium -20°F 1509: J7227 1 
B, BK, G, W Permanent Medium — — 2,000°F 1 
HIGH ТЕМР 44 A Permanent Medium —  900°F Hen 1 
SAFE-MARK BK Permanent Medium  -20?F 475°F 6RRF2 1 
TEXPEN В, ВК, G, 0, В, W, Y Permanent Medium — O^F — 450^F 06087 1 
BK, W, Y Permanen Fine 09:  450?F 68786 1 
B, BK, G, W Permanent Medium -20°Е  150?F 1 
SIME GUY R.Y Permanent Medium 0°F 30096 88788 — 


* B = blue, BK = black, G = green, GY = gray, 0 = orange, P = pink, R = red, W = white, Y = 


yellow. 


DURA-INK 20 


сан, 


DURA-INK 25 


vitiis - NA 


DURA-INK 200 


DURA-INK Industrial Markers 


DURA-/NKC 


Permanent ink marks on surfaces such as cardboard, glass, metal, plastic, and 


wood. H5002 is retractable. 


P CHOOSE: Marking Tool Min. Max. Item Pkg. 

Trade Name Color* Тір Size Group — Temp. Temp. No. Qty. 
DURA-INK 20 : Fine — — H5002 1 
DURA-INK 25 BK Medium 0°F 150°F 2F928 1 
DURA-INK 200 В, ВК, GR Extra Large OF — E5675 1 


* B = blue, BK = black, G = green, В = red. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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Industrial Markers 


Work well on most surfaces including cardboard, ceramic, glass, metal, paper, 


plastic, rubber, and wood. 


> CHOOSE: 
Trade Name Color* 
Industrial Marker В, ВК, б, 0, R, W, Y 


Marking Tool Max. Item Pkg. 
TipSize Group — Temp. No. Qty. 
Jumbo 95° G7375 1 


* B = blue, BK = black, G = green, 0 = orange, R = red, W = white, Y = yellow. 


< „ш. 


Fine Tip 
4AZL1 


Chisel Tip 
1JU73 


VE sentem 


Jumbo Tip 
2LTH3 


Sharpie Industrial Markers 


Quick-drying, fade- and 
water-resistant. 


Industrial—Withstands extreme 
heat without fading. Creates 
detailed lines on metal, glass, film, 
and plastic. 


King Size—Creates clear lines 
on plastic, wood, stone, foil, metal, 
corrugate, and leather. For moist, 
wet, and oily surfaces. 


— ld 1 облачи s 


DURA-INK 5 


a ÚRAN в 


— 


Sharpie, 


Magnum—Jumbo tip produces clear 
lines on plastic, wood, stone, foil, metal, 
corrugate and leather. For moist, wet, and 
oily surfaces. 


Marking 

Tool Tip ltem Pkg. 
Trade Name Color* Size Group No. Qty. 
Industrial BK Fine 4А711 12 
King Size BK Chisel 1JU73 1 
Magnum B Jumbo 2LTH4 12 
Magnum BK Jumbo X 9LW82 12 
Magnum R Jumbo 2LTH3 12 
* B = blue, BK = black, В = red. 

«чь Бетте 


DURA-INK 15 


DURA-INK 55 


DURA-INK 80 
DURA-INK 
WashAway 
Red-Riter Silver-Streak 


Markal Industrial Markers 


DURA-INK 5—Extended micro tip is 
for marking through drill holes, mount- 
ing brackets, and hard-to-reach areas. 


For use on cardboard, fabric, glass, 
metal, plastic, and wood. 


DURA-INK 15—Fine bullet tip is good 


for layout work and parts identifica- 


tion. Works well on cardboard, fabric, 


glass, metal, plastic, and wood. 


DURA-INK 55—Chisel tip produces 
fine and broad markings. For use on 
cardboard, glass, metal, plastic, and 
wood. 


DURA-INK 80—Valve-actuated tip 
provides on-demand ink for smooth, 


continuous use. For use on cardboard, 
fabric, glass, metal, plastic, and wood. 


DURA-INK WashAway—For tempo- 
rary markings and removes easily 
with dry rag, towel, or eraser. Use on 
metals and glass. 


Red-Riter and Silver-Streak— 
Create torch-resistant markings that 
will not rub, burn, or blow off. For 
metal layout and fabrication. 


Marking 

> CHOOSE: Tool Tip Item Pkg. 

Trade Name Color* Marker Type Size Group No. Qty. 
DURA-INK 5 BK Permanent Fine 456695 1 
DURA-INK 15 В, ВК, 9, В, 5 Permanent Fine F2808 1 
DURA-INK 55 В, ВК, 6, А Permanent Fine J7230 1 
DURA-INK 80 BK Permanent Medium 3LKJ9 1 
DURA-INK Washaway B, G, P Removable Fine Л229 1 
Red-Riter Welders Pencil R Permanent Fine 32PK95 12 
Silver-Streak Metal Marker 5 Removable Medium 1XEG4 1 

* В = blue, BK = black, G = green, Р = pink, R = red, S = silver. 


PAINTING 


Paint Brushes 


Brush Size 


Foam Brushes 


a Bristle thickness %6" 
1XRK1 


Foam brushes are inexpensive painting tools for either oil or 
water-based paints. They work best with thin products like stain 
and polyurethane finishes. These brushes wear out quickly and 
are best used as throw-away, single-task brushes. Soft Foam 
Brushes are for use with all paints and coatings, for water paint 
base type and used on concrete, metal and wood. Firm Foam 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 
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Chip Brushes 


= Natural filament 

Chip brushes are used in both painting and maintenance work. They 

are used to sweep away chips and dust from machinery, and to paint 
in small places or corners where regular brushes cannot fit. They are 


Brushes are for use with paints, stains and varnishes, for oil 
and water paint base type and used on drywall metal and wood. 


a Bristle Bristle Handle Item 
WOOSTER. Stiffness Length Туре Brand — No. 
А : 1" Brush Size 
» Synthetic foam material Soft 1%" Flat —  1XRJ9 
Firm 17"  Dowel-Style Wooster 38UX04 
1", 2", 3" Brush Size, Foam Brush Set 
Soft 25%" at —  1ХВК4 
2" Brush Size 
Soft 2% Flat — . 1XRKi 
Firm " — Dowel-Style Wooster 38UX05 
3" Brush Size 
Soft 2% Flat — 1XRK2 
Firm 27 Dowel-Style Wooster 38UX06 
4" Brush Size 
Soft 2% Flat — 1XRK3 
Firm 1v  Dowel-Style Wooster 390040 


СЕШША woosTER (fener "Jremier 


commonly used with solvents since they are made with natural China 
bristles that don't melt. For use with glue, resin, epoxy, and oils, and 
can be disposed of after one use. China hair filament material, and 
wood handle, except 38UX48 is plastic. 


Bristle For Paint 
Stiffness For Paint or Coating Type Base Type Surface Material 
1" Brush Size 
Soft All Paints and Coatings Oil, Water Concrete, Metal, Wood 
Firm Enamels, Epoxies, Paints, Shellacs Oil — 
2" Brush Size 
Soft All Paints and Coatings Oil, Water Concrete, Metal, Wood 
Soft Epoxies, Glues, Roof Coatings, Stains, Varnishes ОШ, Water Concrete, Drywall, Metal, Wood 
Soft Paints, Varnishes Oil Concrete, Metal, Wood 
212" Brush Size 
Soft All Paints and Coatings Oil, Water Concrete, Metal, Wood 
3" Brush Size 
Soft All Paints and Coatings Oil, Water Concrete, Metal, Wood 
Soft Epoxies, Glues, Roof Coatings, Stains, Varnishes — Oil, Water Concrete, Drywall, Metal, Wood 
Firm All Paints and Coatings Oil, Water All Purpose 
4" Brush Size 
Soft All Paints and Coatings Oil, Water Concrete, Metal, Wood 
Soft All Paints and Coatings Oil, Water All Purpose 
Soft Epoxies, Glues, Roof Coatings, Stains, Varnishes — Oil, Water Concrete, Drywall, Metal, Wood 


Angle Sash Brushes 


» Synthetic filament 


The bristles of an angled sash brush (sometimes 
called a cutting brush) are cut at a slant, making 
it easier to paint clean lines. For use on surfaces 


Bristle Bristle 
Thickness Length 
Ae" 10" 
Te 2W" 
Ae" 1%" 
Ac. 14e 
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а 
Beavertai 
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rtai 


rtai 
rtai 


rtai 


Brand 


Osborn 


Wooster 
Weiler 


Wooster 
Premier 


Premier 
Wooster 


ltem Pkg. 
No. Qty. 
1TTX1 36 
33PP88 1 
1112 24 
380Х48 1 
36XE58 1 
TITX3 24 
Q1ITXA 24 
38UX03 1 
38M520 1 
564004 12 
38М518 1 
380Х50 1 


with grooves, like cabinets, furniture, or paneled 


38UX44 and 38UX46 are plastic. 


doors. The angled sash style is effective for paint- 
ing close to another surface, such as between 
window trim and walls. Wood handle, except 


Bristle Filament For Paint Handle Item 
Stiffness я Material For Paint or Coating Type Base Type Surface Material Bristle Thickness Bristle Length Type Brand No. 
" Brush Size 
Soft Synthetic All Paints and Coatings Oil, Water Brick, Concrete, Drywall, Metal, Wood 38 2316" Beavertail — Wooster 38UX44 
Firm Polyester All Paints and Coatings Oil, Water Concrete, Metal, Wood 2" Long — — 1ХВіЯ 
12" Brush Size 
Firm Polyester/Nylon All Paints and Coatings Oil, Water Drywall, Plaster Ww 26" Fluted Purdy 146530 
1%", 1", 2" Brush Size, Paint Brush Set 
Е Soft - Polyester Enamels, Polyurethane Coatings, Varnishes 011, Water — Brick, Concrete, Drywall, Metal, Wood %e",-1/2",-9/16" 2316",-2-7/16",-2-11/16" Beavertail, Sash Wooster 46TX50 
" Brush Size 
Soft Synthetic All Paints and Coatings Oil, Water Brick, Concrete, Drywall, Metal, Wood үлі 2316" Beavertail — Wooster 38UX46 
Firm — Polyester/Nylon All Paints and Coatings Acrylic, Water Concrete, Drywall, Metal, Wood Эв" 21g Sash Wooster 3UW41 
Firm — Polyester/Nylon All Paints and Coatings Oil, Water Drywall, Plaster Ae" 21716" Fluted Purdy бҮАН0 
2 12" Brush Size 
Soft Nylon Low Viscosity Paints, Primers, Stains Water Concrete, Drywall, Metal, Wood W" 216" Sash Wooster 6KD64 
Firm — Polyester/Nylon All Paints and Coatings Acrylic, Water — Concrete, Drywall, Metal, Wood H" 21949" Sash Wooster 3UW42 
Firm — Polyester/Nylon All Paints and Coatings Oil, Water Drywall y 2196" Fluted Purdy бҮАН2 
3" Brush Size 
Firm — Polyester/Nylon All Paints and Coatings Acrylic, Water — Concrete, Drywall, Metal, Wood Tg 33" Sash Wooster 3UW43 
Firm Polyester/Nylon All Paints and Coatings Oil, Water Drywall, Plaster Ув" 3316" Fluted Purdy 140537 
FI h Brush Тер, Purdy 
at Sash Brushes SS ууоовтев. EUrd 
Brushes feature bristles that run straight across the ferrule and are used for applying paint over flat, seamless areas. 
Brushes provide an even flow of paint across trim and other surfaces. 
Bristle For Paint Bristle Bristle Handle Basic Handle Item 
ELLA Патет Material For Paint or Coating Type Base Туре Surface Material Thickness Length Туре Material Brand — No. 
12" Brush Size 
So Hog Hair All Paints & Coatings Oil, Water — Ww 1v Байай Wood Osborn 33PP65 
1" Brush Size 
So Synthetic All Paints & Coatings Oil, Water — Brick, Concrete, Drywall, Metal, Wood he 234g — Beavertai Plastic — Wooster 361199 
1XRJ6 1v" Brush Size 
So Polyester All Paints & Coatings Water Concrete, Metal, Wood Ne 2348 Fla Plastic — . 1XRJ5 
2" Brush Size 
So China Hair ^ Enamels, Stains, Varnishes Oil Brick, Concrete, Drywall, Metal, Wood Ae" 276  Beavertai Plastic — Wooster 3UW22 
So Polyester All Paints & Coatings Water Concrete, Metal, Wood Ae" 276" Fla Plastic -- 1ХҺ4б 
+ 50 Polyester Latex Paints Water Concrete, Metal, Woo y 2346 Fla Plastic — . 1XRJ3 
Firm ИЕ Polyester All Paints & Coatings Oil, Water — Brick, Concrete, Drywall, Metal, Wood Ye" 276! Beavertai Plastic Wooster 38UX22 
3" Brush Size 
So Polyester All Paints & Coatings Water Concrete, Metal, Wood Weg 2176" На Plastic — . 1XRJ7 
So Polyester Latex Paints Water Concrete, Metal, Wood Aer 2s" Fla Plastic — 1ХҺЛ 
So Polyester Paints Oil, Water Concrete, Metal, Wood Tg KELTY На Plastic — . 1XRH6 
Firm Polyester/Nylon All Paints & Coatings — Acrylic, Water Concrete, Drywall, Metal, Wood Tg 39  Beavertai Wood Wooster 38UX59 
Firm - Polyester/Nylon All Paints & Coatings Oil, Water Drywall, Plaster ys 3%” Fluted Wood Purdy 197М32 
4" Brush Size 
So Polyester All Paints & Coatings Water Concrete, Metal, Woo Ж 37е" На Plastic — . iXRJ8 
So Polyester Latex Paints Water Concrete, Metal, Wood Tug 21916" Fla Plastic — . 1XRJ2 
So Polyester Paints Oil, Water Concrete, Metal, Wood Ж 31e" Fla Plastic —  1XRH7 
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PAINTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Paint Brushes 


Round Sash Brushes have a blunt, tapered tip with soft edges to 
cover a large area and is commonly used by faux and decorative finish Bound nal 
painters. Sizes are measured by the diameter of the bristle head. Oval 
Sash Brushes have thin, rounded bristles and produce a soft, fuller 
edge. Used for applying oil-based paints, stains, enamels, and other peche 
solvents to window mullions, machinery, pipes, and other narrow areas. ЗЭРР8 
Filament For Paint Bristle Bristle Basic Handle Item 
Bristle Stiffness Filament Type Material For Paint or Coating Type Base Type _ Thickness Length Material No. 
Round Sash 
#4 Brush Size 
Soft Natural China Hair All Paints & Coatings Oil We TA" Plastic 33PP82 
#8 Brush Size 
Soft Natural China Hair All Paints & Coatings Oil 1916" 298 Plastic 33PP83 
Firm Synthetic Tampico All Paints & Coatings Oil, Water Tg" 278 Wood 33PP77 
#14 Brush Size 
4 et Natural China Hair Enamels, Epoxies, Glues, Shellacs, Stains Oil, Water V 2% Wood 33PP78 Brush Size 
val Sash 
#2 Brush Size 
Soft Natural China Hair Enamels, Epoxies, Shellacs, Stains Oil y 198 Plastic 33PP84 
Soft Natural China Hair Paints, Varnishes Oil Vl 15%" Wood 33PP81 


39UU37 
38UX40 


G0 


woosTER. АДА 
Wall Brushes 


Wall brushes are thick, synthetic filament flat 
brushes that hold a large amount of paint for 
covering large surface areas such as walls, doors, 
and paneling. Used with all paints and coatings. 


WOOSTER. 
Varnish Brushes 


= Soft bristle stiffness 
Natural-Bristle brushes such as china bristle 
(hog's hair) apply oil-based varnish in a thin, 


Plastic handle, except 3UW39 is wood. ‚ even coating reducing streaks and distribute the 
Bristle Filament For Paint Bristle — Bristle Item varnish evenly across a wood surface. Synthetic 
Stiffness Material Base Type Surface Material Thickness Length Brand Мо. Brushes with flagged (or split) ends hold their 
1" Brush Size f Ede i 
Soft Synthetic Oil Water j Brick, Concrete, E оу” Wooster 367199 | Shape while providing an ultra-smooth finish 
3" Brush Size тумат Metal, Woo when applying water-based varnishes. 
Firm ^ Polyester Oil, Water m E 134' Оѕрогп 33PP72 Basic 
А " Brick, Concrete, me om" Filament Filament ForPaintor ForPaint Surface Brush Bristle Handle Item 
rm inde uf Шы zd Drywall, Metal, Wood di ЕРЕ? ч\с 83087 Таре турпа! Coating Type Base Type Material Thickness Length Material Мо. 
А olyester; crylic, oncrete, Drywall, " " 1" Brush Size 
Firm Nylon Water Metal, Wood Tg 37 Wooster 3UW39 Paints, Brick, 
4" Brush Size — : © Polyurethane 0б Сопсгеїе, 
А ; rick, Concrete, б . Natural China Hair ‘coatings, il Drywall, A6" 2534s Plastic 38UX68 
Soft Synthetic Oil, Water Drywall, Metal, Wood 78 3316" Wooster 38UX43 Stains, Metal, 
; ; Brick, Concrete, т" TS Varnishes Wood 
ШШ Polyester Oil, Water Drywall, Metal, Wood A э Wooster 38UX23 Enamels, Concrete, 
те т т P 
Firm ^ Polyester Oil, Water Ив 2% Osborn 33PP76 Synthetic Polyester Cag Oil, Water Drwal Р Je 23." Wood  46TX48 
Arti t B h p — Varnishes Wood 
T " Brush Size 
Ist Brushes WOOSTER. — — 
А " Р 
a Soft bristle stiffness Synthetic Polyester jid Oil, Water Bk Ow 2746" Wood  39UT90 
= Surface material: drywall, metal, wood | Varnishes Wood 
Natural filament brushes are used to apply paint or sometimes T Brush Size Paints, Brick. 
ink to small areas. Thicker ones are used for filling in, and thinner Бла таны ae m Г е, ae. эй бей. adi 
ones are used for touching up details. Wood handle. uL EC cn аа ES 
Brush Filament ForPaintor For Paint Bristle Bristle Нет Varnishes Wood 
Size Material Coating Type Base Type Thickness Length No. : ІШЕР Concrete, 
#0 Вей Sable Watercolors Water 1 етт 8mm 2AJN7 i olyurethane pj rywall, 94" 154, 
#2 Camel Hair Watercolors Water 2mm iimm  2AJP4 Synthetic Polyester Coatings, Oil; Water Metal, d d mood) ЗАП 
#4 Camel Hair Watercolors Water 2'/smm 16mm 2AJP6 Varnishes Wood 
44 Red Sable Watercolors Water 2 17е тт 14mm 2AJP2 к 
Ув" — OxHair Paints, Varnishes Oil 2mm 17%mm_ 2AJR1 
Ys" Camel Hair Paints, Varnishes Oil 2mm 19mm  2AJR5 
Ж OxHair Paints Varnishes — Oil 20 тт 20mm  2AJR2 
y; OxHair_ Paints, Varnishes Oil 3%mm 22mm  2AJR3 ы 


ө" OxHai Paints, Varnishes — Oil 4mm 25 тіп 2А/В4 2AJR4 Bent Radiator Brushes 


Bent radiator paint brushes are shaped to paint hard-to-reach 


= areas behind pipes, furniture, and other fixtures. The sash is 
Skive Brushes BRUSH positioned at a 45° angle on a long wood handle. These brushes 
= Firm bristle stiffness can be used with all types of paints and stains, on concrete, 
Skive brushes or paddle paint brushes are designed for painting metal and wood, and for oil and water paint base type. 

j i i Bristle Filament Filament Bristle Bristle Handle Item 
both broad marks and edges. They are ideal for spreading thick Stiffness Type Material Thickness Length Length No. 
colors over large surface areas. These brushes make a great 1%" Brush Size | Я 
finishing brush for faux finishing projects оп metal and wood, and mat roo thetic Synthetic — 7 Tw 1390 GNCEB 
are used with all paints and coatings. Feature a natural filament Sort Mixed Ghina Hair є" zin pru iud 

i i Soft Synthetic Polyester — 96 21g 3%" 55NJ94 
and hog hair material, and wood handle. Soft Synthetic Synthetic is’ 2/8 14° 6NCEQ 
Item 212" Brush Size 
Brush Size Bristle Thickness Bristle Length No. Soft Synthetic Synthetic үлі 214" 14" 6NCFO 
w y it 39AR79 3" Brush Size 1TTV9 
yr yr TH" 39AR80 39AR80 Soft Міхей Сһіпа Hair 1/6 206 15" ШТІ 
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SHUR-LINE "remier 


мооѕїев Purdy 


WOOSTER 
SUPER/FAB 


[hemt-Smooth Sertaces 
іе on Walls Collings & Floors. | 
‚ш morir /arterior Paints 


St d H Зв" Nap 34" Na 
апаага Pain p 
3UW67 
Roller Covers pios iii 
1UFN1 
Compatible 
Overall Core Roller Trade Item Pkg. 
Length Dia. Cover Material Frame Style Surface Surface Material Paint Type Name Brand — No. Qty. 
No Nap 
6 VA Foam Wire Smooth Wood Oil Based Paints, Water Based Paints — Shur-Line 39AN33 4 
" " ; ; ; " High-Densit А 
6% % Foam Wire Smooth — All Paints, Enamels, Stains, Urethanes, Varnishes ш 81у Premier 290719 10 
Зв" Nap 
: 1%" — Woven Fabric Cage Smooth nm All Paints, Enamels, Epoxies, Primers, Urethanes Pro/Doo-Z® Wooster 3UW78 1 
34" Nap 
4” ya" cd Cage Smooth Bric sony, e, Drywa ) Enamels, Epoxies, Urethanes, Varnishes ШЫ Wooster 3WA82 2 
. Mohair Fabric, Brick, Concrete, Drywall, А А i 
7 19 Polyester Cage Smooth Masonry, Wood All Paints, Enamels, Varnishes Mohair Blend Wooster 367174 1 
9" 1%"  Dralon Fabric Cage Smooth, Very Smooth Drywall Oil Based Paints, Water Based Paints White Dove" Purdy 146561 1 
" hy Ту" Polyester Cage Smooth Drywall All Paints General Purpose Premier 290735 1 
&" Nap 
" " А А 1; Brick, Concrete, Drywall, Flat Paints, Eggshell Paints, Satin Jumbo-Koter® 
4% и Knit Fabric Cage Semi-Smooth Masonry, Wood Paints, Stains, Waterproofing Super/Fab® Wooster ЗМАВО 2 
+ =i ® 
4” 34' Woven Fabric Cage Semi-Smooth Bric ERN o, Drywa ) Adhesives, All Paints, Enamels, Primers Jupe Foy Wooster 3TA37 2 
6%" 34 — Woven Fabric Cage Semi-Smooth Bric ЖЫНЫ opona і Adhesives, All Paints, Enamels, Primers eg Wooster 6NE87 2 
T 1%" Polyester, Wool Cage Semi-Smooth Drywall Cements, All Paints, Stains, Urethanes Kodawool® Premier 24K674 1 
9" 1%"  Dralon Fabric Cage Semi-Smooth, Smooth _ Drywall All Paints White Dove" Purdy 6YAH7 1 
9 1w Knit Fabric Cage Semi-Smooth Bric ТЕДІ; тума ! Flat Paints, Satin Paints, Stains, Waterproofing Super/Fab® Wooster 3UW67 1 
9" 1%" Nylon, Polyester — Cage Semi-Smooth, Smooth Concrete, Drywall, Masonry, Wood Oil Based Paints, Water Based Paints Marathon Purdy 94JF67 1 
9" TW Polyester Cage Semi-Smooth Drywall All Paints General Purpose Premier 1UFN2 1 
9" Ту" Polyester Cage Semi-Smooth Drywall Oil Based Paints, Water Based Paints Home Pro" Premier 1ШЕМІ 6 
9" TV» Polyester, Wool Саде Semi-Smooth Drywall Cements, All Paints, Stains, Urethanes Kodawool® Premier TUFLS 1 
9" 1^ — Woven Fabric Cage Semi-Smooth EST All Paints, Enamels, Epoxies, Primers, Urethanes Pro/Doo-Z9 Wooster 3UW80 1 
18" Т" Polyester Cage Semi-Smooth " Drywall All Paints General Purpose Premier 34AN73 1 
" " А " oncrete, Drywall, A А E 
B. 1 — Woven Fabric Yoke Semi-Smooth Masonry, Metal, Wood All Paints, Enamels, Epoxies, Primers, Urethanes Pro/Doo-Z® Wooster 3UW79 1 
v Nap 
" а ; ; is Brick, Concrete, Drywall, Flat Paints, Eggshell Paints, Satin Jumbo-Koter® 
4% и Knit Fabric Cage Semi-Rough _ Masonry, Wood Paints, Stains, Waterproofing Super/Fab® Wooster 3WAB1 2 
9" 1w Knit Fabric Cage Semi-Rough i M Flat Paints, Satin Paints, Stains, Waterproofing Super/Fab® Wooster 3UW68 1 
9" 1%" Nylon, Polyester Саде Medium; Semi оца, Concrete, Drywall, Masonry, Wood Oil Based Paints, Water Based Paints Marathon Purdy 54JF68 1 
9" 1%" Polyester Cage Medium; Semi Rough; Concrete, Drywall Oil Based Paints, Water Based Paints Contractor 151" Purdy ФҮАЛ 1 
9" 1w Polyester Cage Semi-Rough Brick, Concrete All Paints General Purpose Premier 290736 1 
9" 1%" Polyester, Wool Cage Semi-Rough Brick, Concrete Cements, All Paints, Stains, Urethanes Kodawool® Premier 1UFL6 1 
9 1%" Woven Fabric Cage Semi-Rough Brick, Concrete All Paints, Enamels, Varnishes Woven-Pro® Premier 1UFL8 1 
9" 1%" — Woven Fabric Cage Semi-Rough go powala All Paints, Enamels, Epoxies, Primers, Urethanes Pro/Doo-Z9 Wooster 3UW81 1 
18" 1/” Wool, Polyester Cage Semi-Rough Brick, Concrete Cements, All Paints, Stains, Urethanes Kodawool® Premier 24K683 1 
34" Nap . 
9" Т" Knit Fabric Cage Rough ui E Flat Paints, Satin Paints, Stains, Waterproofing Super/Fab® Wooster 3UW70 1 
9" Tw Polyester Cage Semi-Rough Concrete, Drywall Oil Based Paints, Water Based Paints Contractor ist" Purdy  6YAJ2 1 
Ей Ту" Polyester Cage Rough Brick, Concrete, Wood All Paints General Purpose Premier 29UT37 1 
1" Nap 
9" 17%" Polyester, Wool Саде Extra-Rough i CM Flat Paints, Satin Paints, Stains, Waterproofing 50/50™ Wooster 38UY01 1 
14" Nap à 
9% 1w Polyester Cage Extra-Rough Brick, Concrete, Masonry All Paints General Purpose Premier 29UT38 1 
Compatible 
Overall Core Roller Surface Нет Pkg. 
Length Dia. Cover Material Frame Style Surface Material Paint Type Brand No. Qty. 
No Nap 
4 Ww Foam Wire Smooth Wood Oil Based Paints, Water Based Paints Shur-Line 39AN28 10 
M 400% Foam Wire Smooth - All Paints, Enamels, Stains, Premier 290716 2 
d 5i Urethanes, Varnishes 
қ Р ; aints, Enamels, Stains, А 
і a 9g Foam Wire Smooth Drywal Urethanes, Varnishes Premier G6LFG9 10 
34" Nap 
SHUR-LINE ap 1%" Wool, Polyester Саде Smooth Drywal Cements, All Paints, Stains, Urethanes Premier 29UT21 1 
3" 10" Knit Fabric Cage Semi Smog h Drywal All Paints, Stains Shur-Line 48WL89 2 
" " ; Medium, Semi-Rough, i = 
Premier 4 2 Polyester Wire Semii-Smooth Drywal All Paints 415M68 1 
— 4 VA Polyester Wire Medium, Semi Rough, Drywal Oil Based Paints, Water Based Paints — 403T20 10 
қ c-—E 4 үлі Polyester Wire Semi-Smooth Drywal Oil Based Paints, Water Based Paints Shur-Line 39AN29 10 
T ТИ" Knit Fabric Cage Semi-Smooth Drywal All Paints, Stains Shur-Line 48WL90 2 
m EN d T Polyester Cage Semi-Smooth Drywal All Paints Premier 5CVP3 1 
Mini Paint " a 1%" — Woven Fabric Cage Semi-Smooth Drywal All Paints, Enamels, Varnishes Premier 6LFH4 1 
37" Nap 
" " ; " Medium, Semi-Rough, : 
Roller Covers 4 Ve Dralon Fabric Wire 3 Bem Smooth : Drywal All Paints Purdy 19ZN49 2 
ae 1 4" %" Репоп Fabric Wire edium, semi-Rough, Brick, Concrete Oil Based Paints, Water Based Paints Premier G6LFG8 10 
Mini roller covers of 4 in. or less уан И Semi-Smooth ! 
and are optimal for small surfaces d Brick Concrete, Fat Paints, Satin Paint 
and narrow areas such as edges, 4" 1w Knit Fabric Cage Rough MM Stains. Waterproofing Wooster 3UW69 1 
corners, trim and frames, as well as Bric Concrete : : à 
4" 1%" Wool, Polyester Саде Rough Wood Cements, All Paints, Stains, Urethanes Premier 24K679 1 


hard-to-reach places. 
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PAINTING 
Paint Roller Frames & Poles 


Standard Paint Roller Frames у/оовТер Purdy SHUR-LINE "remier 


Frames are designed to be used with roller covers that fit over the frame cage that spins independently of the frame and handle. 


Overall Handle Handle Item ~= -- 
Roller Length — Length _ Roller Frame Style Material Handle Color Type Paint Type Brand No. 
4 Vo in, 6 v^ in 12" Cage Plastic Green hreaded All Paints Wooster — 3WA86 
4 5 in, 6 іп 12" Wire Plastic Black hreaded Latex Paints, Oil Based Paints Purdy 140551 ч 
4% in, 6 % in 22" Wire Rubber Black hreaded Latex Paints, Oil Based Paints Purdy 52,13 "A 
Тіп 12" 4 Wire Cage Plastic Black hreaded All Paints Wooster 380Ү19 
Тіп 1410" Саде Plastic Green hreaded All Paints Wooster 367206 
9 in 11% Cage Plastic Black hreaded А Paints — 1UFN3 
9 in 11% Cage Rubber Black, Red hreaded Paints — 1UFP2 
gin 12%" 5 Wire Cage Plastic Black Threaded All Pans, Stains Shur-Line 126318 
9 in 12%" 5 Wire Cage Plastic Black hreaded Paints Premier — 29UT70 
gin 12%" Саде Plastic Black, Red Threaded All vine Stains Shur-Line — 39AN13 
9 in 13 Cage Rubber Black, Red Comfortable Grip, Threaded All Paints, Stains Shur-Line 54НВ59 29UT70 
gin 137" 5 Wire Cage Plastic Black Threaded All Paints Wooster —38UY18 
9 in 14 Cage Plastic Black hreaded Latex Paints, Oil Based Paints — Purdy 140549 
9in 14%" Easy Release Cage Plastic Black, Red — Comfortable Grip, Threaded All Paints, Stains ShurLine 126317 
9in 15" Саде Plastic Green hreaded All Paints Wooster 3UW50 
14 іп 16" Cage Plastic Green Comfortable Grip, Threaded All Paints Wooster — 5MPR8 
D & 
Mini Paint Roller Frames üremier SHUR-LINE WOOSTER. = 
Frames are designed to be used with roller covers that fit over the frame cage that spins independently of the frame and handle. 
Overall Handle Handle Item 
Roller Length Length Roller Frame Style Material Handle Color Type Paint Type Brand No. 
3 in 11" 4 Wire Cage Plastic Black Threaded All Paints Premier 29UT79 
3in 11%" Wire Plastic Black Threaded All Paints, Stains Shur-Line 54HR55 
4in Tw Cage Plastic Black Threaded All Paints, Stains Shur-Line 54HR56 
4 in 12° 4 Wire Cage Plastic Black Threaded All Paints Premier 6LFH5 54HR55 
4in 12" Wire Plastic Black Threaded All Paints Wooster 380Ү23 
4in 15" Cage Plastic Green Threaded All Paints Wooster 38UY27 
4in, біп 12" Wire Plastic Black, Red Wire All Paints, Stains Shur-Line 39AN34 
4in, біп 12" Wire Plastic Red All Paints, Stains Shur-Line 126325 
4 in, біп 16 Wire Plastic Black, Red Wire All Paints, Stains Shur-Line 39AN35 
Amem $25 Wie ыш à Black Red — à Threaded ____All Paints, Stains 5ш — ЗАБ ———————————— — in, 6 in 24 Wire Plastic Black, Red Threaded All Paints, Stains Shur-Line 39AN36 
P ==, еки 
WOOSTER. 


Dual Paint Roller Frame 


Frame features twin roller cages that spin smoothly 
and paint 2 sides of pipe simultaneously. Roller 
frame is fully adjustable to paint pipes as small as 
1" dia., as well as railings, posts, l-beams, bridges, 
and more. Galvanized 1⁄4" shanks. 

Roller 


Roller Overall Frame Handle Handle Paint Нет 
Length Length Style Material Color Туре No. 
4 Vo in, ; ; All 
6 %in 10 in Cage Plastic Green Paints 21YX76 
/ S е 
Electric 
36WH30 


wAuner 
Paint Power Rollers 


= For use with latex and oil based paints 

Electric Paint Power Roller System—Include a motor or pump that propels 
paint from the container to the roller through a hollow tube. The paint reaches 
the roller and is evenly distributed over the flat surface through tiny pores on the 
roller cover and saturates the roller wool. 

Manual Paint Power Rollers—tnclude a draw tube that pulls paint into the 
handle of the roller and feeds it to the roller cover for extended painting times. 
The tube will refill the pole as many times as necessary, helping to speed paint- 
ing procedures, eliminating drips and spills, and providing even coverage to any 
flat surface being painted. 


Manual 
45DR38 


Handle Overall Item 
Roller Length Length Length Cap. No. 
Electric Paint Power Roller System, 120V 
9in бў" 5 gal 36WH30 
Manual Paint Power Rollers 
9 in 20 20" — 40ME86 
9 in 20" 20° — 40ME83 
9 in 35" 467" 22 fl oz 45DR38 
12 іп їо 18 in 22" 22" — 40ME85 
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WOOSTER. iDremier 


Adjustable Paint 


14C550 
Roller Frames | 


Accommodate any size roller cover up to 18 in. long. These heavy-duty frames 
have two end caps to hold the larger covers in place while rolling. 


Roller Overall Roller Handle Handle Handle Item 
Length Length Frame Style Material Color Туре Paint Type Brand Мо. 
12 to 18 in Yoke Nylon Green Threaded All Paints Wooster 2ZHR5 
12 to 18 in 8" Roller Frame Plastic Black All Paints B Premier 24K685 

; н Latex Paints, Oil 
12to18in 18  RollerFrame Plastic Black Threaded Based Paints Purdy 146550 
Adjustable ч Non-Adjustable 
1UFN6 38UY12 
ай ғу à 
WOOSTER. "Premier 422 А | 
А in. 


= Universal connection 

Adjustable poles attach to the base of roller frame handles and adjust to 
increase reach for painting in high areas or on ceilings, reducing the amount of 
ladder work needed on a job. Poles feature a twist-locking mechanism to hold in 
place. Nonadjustable paint extension poles are stationary sticks with threaded 
heads, resembling broomsticks. Paint roller frames screw onto the threaded 
heads and hold paint rollers steady to reach short or moderate heights. 


Pole Item 
Length — Dia. Material Color Brand No. 
Adjustahle Paint Extension Pole 
1102# 1%" Aluminum Inner Pole, Fiberglass Outer Pole Black/Silver Wooster — 2ZHR7 
2to4ft 1 Steel Black Premier 40МЕ77 
2to4ft 17" Aluminum Inner Pole, Fiberglass Outer Pole Black/Silver Wooster —1EKL1 
21040 1%" Aluminum Inner Pole, Fiberglass Outer Pole Yellow = 1UFN6 
3to6ft T Steel Black Premier 40МЕ75 
4to8ft  1' Steel Black Premier 40МЕ81 
4to8ft 17" Aluminum Inner Pole, Fiberglass Outer Pole Black/Silver Wooster ТЕКІ2 
4to8ft 17" Aluminum Inner Pole, Fiberglass Outer Pole Yellow — 1UFN7 
6 to 12 # 1%" Aluminum Inner Pole, Fiberglass Outer Pole Yellow = 1UFN8 
810168 177 Aluminum Inner Pole, Fiberglass Outer Pole Yellow — 1UFN9 
Non-Adjustable Paint Extension Pole 
4ft У" Wood an Wooster 38UY12 
5ft ys" Wood an Wooster 380Ү13 
6 ft He" Wood an Osborn  33PM77 
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Paint Edgers & Finishing Tools Details on page A1. ma 
D, " ———— a 
% n-remier SHUR-LINE WOOSTER. 
є ^w: A 
қ 4 Paint Applicator Combination Kits 
D Combination kits for paint applicators provide the basic tools needed 
де ao a Eri Tov Ki to complete a painting or staining project in one kit, and are often less 
oller ay Kits rush, Roller ay Kits А i 1 1 P 
EE ABWLLO4 expensive than buying multiple single items. 
Number 
Roller Мар Roller of Pieces Item 
Length Size Cover Material — Frame Style Surface Material Surface Type Paint Type Included — Brand No. 
Roller & Tray Kits 
Mini Paint Roller Kit 
0" Foam Cageless Drywall Medium, Semi-Smooth, Smooth All Paints 3 Premier 290718 

4" Y Foam, Knit Fabric Wire All Purpose i . LatexPaints | 7 Shur-Line 120322 
E Woven Fabric 4 Wire Cage Concrete, Drywall, Masonry, Metal, Wood Semi-Smooth All Paints, Enamels, Varnishes 3 Wooster 390001 
39 Knit Fabric Cage Drywall Semi-Smooth All Paints, Stains 4 Shur-Line 4811.88 

Standard Paint Roller Kit р _ _ 

" ж Polyester 5 Wire Cage Concrete, Drywall Medium, Semi-Smooth, Smooth parex ап 5 Fatex Primers; Ol 4 Purdy 146553 
E Knit Fabric — All Purpose Smooth All Paints 4 Ability Опе  38RX44 
ys Woven Fabric 5 Wire Cage Concrete, Drywall, Masonry, Metal, Wood Semi-Smooth All Paints, Enamels, Varnishes 3 Wooster 46ТХ57 

Brush, Roller & Tray Kits 
Mini Paint Roller Kit 
3 Ae" Woven Fabric Wire Drywall, Metal, Wood Smooth Adhesives, All Paints, Stains, Varnishes 3 Wooster — 46TX51 
Standard Paint Roller Kit 
3-0 % Knit Fabric Cage Drywall, Wood Semi-Smooth All Paints, Stains 9 Shur-Line 48101.94 

9" E Knit Fabric — All Purpose Smooth All Paints 6 Ability Опе 38RX45 
E Knit Fabric — All Purpose Smooth All Paints 14 Ability Опе 38RX46 

15" 38 Knit Fabric Cage Drywall Semi-Smooth All Paints, Stains 4 Shur-Line 48WL95 

: Compatible with 
Paint & Overall Overall Manufacturer Item Pkg. 
Stain Edger Length Width Material Application Part Number Color Brand No. Qty. 
SHUR-LINE ^^^? Paint & Stain Edgers Paints, Sealers, Stains, W. 3955107N Black/Red Sh 48WMi4 1 
- S astic aints, Sealers, Stains, Waxes ack/Re ur-Line 
Ё T Plastic — Paints, Sealers, Stains, Waxes 610C Red Shur-Line 39AN18 1 
394 9 Plastic — Paints, Sealers, Stains, Waxes 3955105N Black/Red Shur-Line 48WL91 1 
9" Plastic — Paints, Sealers, Stains, Waxes 630С Вей Shur-Line 39AN20 1 
9" Plastic Paints, Stains 3955109 Black/Red 5һш-Піпе 126334 1 
= ayy 32 Plastic Paints, Stains = Blue = 2FDK6 1 
Paint Ed ers & Pads 59" Plastic Paints, Stains — Black/Red Shur-Line 126323 1 
g 5 күлі Plastic Trim 8020-01-621-4316 Gray Ability One Ed 1 
" i А А А 6" 2” Plastic Paints = Red hur-Line 52/014 1 
Paint & Stain Edgers create clean, straight lines of paint 7% Gi Plastic Paints, Stains 1791258 Red  Shur-Line 39AN22 1 
along molding and trim without using painter's tape. These ngasem Edger Refill Eus pee. 3 занни S = MEE 
: | | astic aints, Sealers, Stains, Waxes ellow ur-Line 
tools use disposable pads to spread paint alongside areas T Plastic — Paints, Sealers, Stains, Waxes 7406 Green — ShurLine 39AN19 1 
that are not intended for paint. They provide better control 3%" 9" Plastic — Paints, Sealers, Stains, Waxes 3955104N White Shur Line 48WL92 1 
i i 9 Plastic — Paints, Sealers, Stains, Waxes 745 reen hur-Line 39AN21 1 
and less splatter than paint brushes, making them faster to 9" Polystyrene Paints, Stains 3955108 Tan/Yellow Shur-Line 128335 1 
use when cutting edges around ceilings, windows, doors, and д, з Е lystyrene Pun S, Stains — White MES ZED 3 
А 1 в" Polystyrene aints, Trim — ite ur-Line 
in corners. Refill Pads replace old, worn pads to help ensure - 5 — 35. Fiber BN 8020-01-621-3443 White Ability One 38RX40 2 
smooth, even paint coverage. 7% 6%" Plastic Paints, Stains 1791257 Green — Shur-Line 39AN23 1 


Staining Cloths 


Н Paint Mitt 
DEROYAL  SHUR-LINE 39AN37 


TEXTILES 


Staining Cloths & Paint Mitts 


Staining Cloths are cotton cheesecloth squares used for staining 
or varnishing wood surfaces. Since cloths are thin and pliable, they 


Painting and Finishing Tools saturate quickly to fill wood grain and cover surfaces smoothly. 
Item РК Paint Mitts are multi-layered, lined gloves that provide protection 
Description L w Brand No. Qty. | while applying paint or stain in hard-to-reach areas or on irregular 
Painting Tools surfaces 
Pail Lid Opener 8" — Tough Guy 3U604 1 ` 
Paint Can Hook 54 21" = 2FDK1 3 Overall Overall ltem Pkg. 
Paint Can Opener 5W  — — 2FDK5 2 Length Width Material For Use With Color ^ Brand No. оу. 
Painters Tool 5-In-1, Brass/Nylon TW == Hyde Tools 3KMN2 1 Staining Cloths 
Pain Grid For Use With 1 gal Paint Cans бу" ELA Handy Paint Products ЕГІЗ 1 Floors, Other 
Paint Grid For Use With 1 gal Paint Cans 9" 5%" Wooster 2GTU2 1 а a Terry Woodworks, " 
Paint Grid For Use With 5 gal Buckets 12" 1094 Handy Paint Products 49ET24 1 5 4 Cloth Polishing Furniture, White DeRoyal 410064 3 
Paint Grid Wire For Use With 5 gal Buckets 11%" 10 Wooster 3UW49 1 Staining, Waxing 
Paint Stir Stick, Red Plastic 124” ТУ" — 2FDK7 1 Paint Mitts 
Paint Trim Guide, ABS w/ Stainless Steel 12 in Blade 12" 2% — 2FDK3 1 Synthetic Fencing, Pipes 
Paint Trim Guide, ABS w/ Stainless Steel 24 in Blade 24 39/6 — 2FDK4A 1 9' 5%" Lambs Radiator’ Relig s Тап Shur-Line 39AN37 1 
Paint Brush and Roller Cleaners Wool і 9 
Handle with Grid — — Richard 52NN06 1 Synthetic Latex Paints 
Paint Brush and Roller Cleaner 157" 1w — 2FDK2 1 10%" 5%” Lambs Oil Paints” White = 1UFN4 1 
Paint Brush and Roller Cleaner T 2%" Hyde Tools 38X892 1 Wool 
1620 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PAINTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Paint Trays, Paint Buckets, Pails & Cups 


WOOSTER. 
WOMBAT PORTAPAINT. 


Paint Trays & Liners 


Paint Trays have a reservoir that works 


with both brushes and rollers, and a ridged Paint Tray d 4 Раіпі Тғау 
slope for removing excess paint before 3UW74 3 РА 34AN83 
applying to a surface. They are often used 
with a disposable tray liner for easier 
cleanup. Paint Tray Liners are disposable 
plastic inserts that make cleanup easier. 
Liners are made of solvent-resistant plastic 
that resists cracking. The form-fitting Paint Tray Liner 
design snugs tightly to the paint tray to Paint Tray 24K689 
extend the life of the tray for multiple uses. S9AN15 
Overall Overall Overall Item Pkg. Overall Overall Overall Item Pkg. 
Width Length Depth Cap. Material Color Brand No. Qty. Width Length Depth Cap. Material Color Brand No. Qty. 
Paint Trays Paint Tray Liners 
7 15° 2" 0.5at Plastic Black = 39AN15 1 4 — 18 — 4W' 104 Plastic Clear — 49ЕТ23 3 
8 Tw 2%  1pt Plastic Black — 24K605 1 7" 15" T {pt РЕТ Recycled Plastic Black — 6WB45 1 
149 3  2qt Polypropylene Black Wooster 703K30 1 10" 13" y iqt HDPE White Wombat Portapaint 45GR58 10 
11" $164 2% Tat IP Green = 14A047 1 il 1675  2W {qt PET Recycled Plastic Clear — 3WB63 1 
18% 2% Tat Steel Silver — 3UW74 1 T 15% 27 Tat Plastic Silver = 24690 10 
Tv" 15%"  2W {qt РЕТ Recycled Plastic Green — 6LFH2 1 11%" iw 37" 28 Polypropylene Clear — 34AN84 1 
il 15 3% 2a Polypropylene Black = 34AN83 1 * 155  2W 14 PET Black = 24K689 1 
i2 —22 40" {gal astic Red = 49ET22 1 qw 20 3W gal Plastic Silver = 24K6901 1 
13%  19W 3% {gal Steel Silver — 34AN85 1 20% f Sat PET White = 6TWAS 1 
18" 14" T 1 gal Polypropylene Green — 32UU86 1 15" 2| 3 ' 2да Plastic Black — 197М57 1 
22" 13" 4 1 gal Plastic Black = 24K687 1 18" 14 7" 1gal_ РЕТ Recycled Plastic Clear = 32UU87 1 


m HAND 
Premier р. НАМУ, Wooster 


ENCÓPREPhsis (52) WOMBAT PORTAPAINT. 
Paint & Coating Buckets, Pails & Cups 


Paint Handheld Cups & Liners are used for mixing small amounts of paints 
and holding paint for trim work and quick touchups. Paint cup liners are one-use 
disposable plastic cups that fit into regular paint cups or small pails to keep them 
clean. Liners are also used for quick color changes between coats. 

Paint Mixing & Measuring Paint Pails make it easy to mix paints, pastes, and 
other adhesives. Pails are imprinted with both standard and metric gradations for 
accurate measuring. Containers are safe for use with all paints, pastes, and adhe- 
sives. Lid is sold separately and allows container to be used for storage. 

Paint Roll-Off Buckets, Liners & Lids hold large amounts of paint at one time. 
Buckets have internal grid patterns that allow multiple users to load paint at 

the same time, increasing efficiency and productivity on large painting jobs. The 
buckets are easily carried with the ergonomic handle. Time-saving disposable 
liners make cleanup and color changes more efficient. Liners are custom-made 
for the paint pail and are easily removed for quick disposal. Lids are available for 


use with mix/measure containers, easing storage requirements for unused paint. 49ET15 2FCA5 45GR53 
Bucket Type/ Overall Overall Overall Item Pkg. 
Liner Type Cap. Material Depth Length Width Color Includes Brand No. Qty. 
Paint Handheld Cups & Liners 
{pt РЕТ Recycled Plastic 47" 5” TW Black — Premier 6LFH3 1 
Paint Handheld 1p Plastic 6%" 6' 6 Red Integrated Magnetic Brush Holder Handy Paint Products 49ЕТ15 1 
Cups 1q PET Recycled Plastic 872" 8%" "a Green Magnetic Brush Holder Wooster 1АНЕ1 1 
14 Plastic 6 6 8 Red Integrated Magnetic Brush Holder Handy Paint Products 49ET16 1 
Cup Liners 14 Plastic 615964 5% би" Clear — Handy Paint Products 49ET17 6 
Paint Mixing & Measuring Paint Pails 
Paint Mix & HDPE 6%" 8%" gy" Red | _ — Encore Plastics 6TWC1 1 
Measure Pail 10 qt HDPE 24% 11%" Tw White 4 in Paint Brush Well, Handle, Pour Spout Encore Plastics 6TWA5 1 
20 qt HDPE 13%" 127" 1334" White — Encore Plastics 6TWA6 1 
Paint Mix & 14 HDPE EVA БҮЛ 4%' White | Encore Plastics 2ҒСАЗ 24 
Measure Рай Cups 2.5 qt HDPE 69e 6%" 6%" White Ounce and Metric Measurements Encore Plastics 2ҒСА5 12 
5q HDPE 698 6%" EYA White Encore Plastics 4HGR9 1 
14 LLDPE A 45%" 4%. White Encore Plastics 2FCA4 25 
Pail Lid 2.5 qt LLDPE E 6%" 6%" White _ Encore Plastics 2FCAG 25 
5q LLDPE y 8 8 White Encore Plastics 4HGT1 1 
Pail Liners 54 HDPE бу" 97" gya" White Encore Plastics 6TWCO 1 
Paint Roll-Off Buckets, Liners & Lids 
Handy Medallion Can-Opener, Masking Tape 
1 gal HDPE 13" 8%" 10" бгау Holder, Powerful Rare Earth Magnets In The Walls Wombat Portapain 45GR53 1 
of The Pail, Pro-Style Grid, Shoulder-Strap 
1 gal Plastic 16" 16" 9" Red Integrated Magnetic Brush Holder, Tool and Rag Holder Handy Paint Products 49ET20 1 
Roll Off Bucket Handy Medallion Can-Opener, Masking Tape 
1.5 gal HDPE 13" 8" 10" Teal Holder, Powerful Rare Earth Magnets In The Walls Wombat Portapain 45GR54 1 
of The Pail, Pro-Style Grid, Shoulder-Strap 
4 gal Polypropylene 13W' 137" 15 Green Wooster 14A040 1 
5 gal Polypropylene 14" 14" 24" Green _ Wooster 3UW48 1 
Bucket Lid — Polypropylene 137" 14 15%" Тап Wooster 14A041 1 
: — HDPE үлі 13" 10" White Wombat Portapain 45GR56 1 
EUN 1qt РЕТ Recycled Plastic 81%" 87" T Clear Magnetic Brush Holder Wooster 1AHE2 3 
1 gal Plastic 17 15" 8" White Handy Paint Products 49ET21 2 
Roll Off Bucket - 4 qa Plastic 1377 13%" 15 Clear = Wooster A6TX53 5 
5 gal Plastic 14" 14 24" Clear Wooster 46ТХ54 5 
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TACK CLOTH 


45YX59 
t 
| miin E 6LGK7 
41U063 Item Pkg. 
45YX65 Construc. Microns Size L w Brand No. Qty. 
(strainer not Strainers | 
included) "mm 400 micron 1Gal. 12 127" DeRoyal 6LGK3 2 
y 400 micron 5Gal. — 21" 20" DeRoyal 6LGK4 2 
Tack Cloth — — 36' 18 DeRoyal 410063 3 
Paint Strainer Bags 
250 micron 5 Gal. 20" 16'  Supertuff 45YXb5 25 
A3 Yx530 250micron 1Gal. 11% 10  Supertuff 45YX54 25 
Polyester Mesh w/ Elastic Top 600 micron 1 Gal. 11%" 10"  Supertuff 45YX49 25 
600 micron 5Gal. 11% 10"  Supertuff 45YX53 25 
600 micron 5 ба. 19% 16  Supertuff 45YX50 25 
250 micron 1ба. 12 107 Supertuff 45YX56 25 
; 250 micron 5 Gal. 20" 177" Supertuff 45YX57 25 
: Polyester Mesh w/ Plain Тор —600 micron 1 баі 12° 10%" Supertuff 45YX51 25 
EROYAL : 600 micron 5 Gal. 20" 17 Supertuff 45YX52 25 
TEXTILES ISUPERTUFE HERMITEX® IDEALFOLD® Cone Strainer Holder 
P. Е t St Е d Ch І th Metal _ : — — 109€  10' Supertuff 45YX65 1 
ain rainers an eesec 0 Cone Paint Strainers 
" В " А " 125 micron — 5 9'  Supertuff 45YX64 1000 
Strainers remove clumps, debris, and other contaminants from paint to leave it 390 micron — 5 3' DeRoyal 410066 4 
smooth and fluid before use. They are commonly used to prepare paint for use 190 micron - 5 9'  Supertuff 45YX61 1000 
i i i i i int i Nylon Mesh 190 micron = — 5 9'  Supertuff 45YX62 250 
in a paint sprayer or to strain old cans of paint before starting a paint job. 226 micron = 2, 9 — eubertuft-45YX58 1000 
Paint strainer bags ensure a tight fit over paint buckets. Bags help paint 226 micron - 5 9:  Supertuff 45YX59 250 
jobs achieve а smooth finish and also help to reduce clogs in paint sprayer 226 micron -- 5 9'  Supertuff 45YX60 100 
equipment Item Pkg. 
quip А Description L w Brand No. Qty. 
Cone strainer holder keep strainers in place while pouring paint through Cheesecloth 
strainers Cheesecloth 20/12, Bleached Grade 10, 4 Ply Cotton 80уа  36in  Idealfold GLGK7 1 
и И i . . Cheesecloth 20/12, Bleached Grade 10, Cotton 4yd  36in DeRoyal 410062 1 
Cone paint strainers are disposable and for use with all types of paints and Cheesecloth 24/20, Bleached Grade 40, 4 Ply Cotton — 70 yd 36їп  ldealfold 6LGK8 1 
i i i i Cheesecloth 28/24, Bleached Grade 50, 4 Ply Cotton — 70yd 36in  Idealfold 6LGK9 1 
stains. Paint pours easily through the mesh. It also protects spray equipment Cheesecloth 32/28, Bleached Grade 60, 4 Ply Cotton 60yd 36in  Idealfold 41U060 1 
* eeseclotl , Віваспе! rade 90, otton yt ІП alto! 
from debris Cheesecloth 44/36, Bleached Grade 90, 4 Ply С 60yd 36in Idealfold 410061 1 
Cheesecloth strains debris from paint. Crimped Cheesecloth, Bleached 3 Ply Cotton 33yd 10іп  Hermitex 6LGK6 12 


HIREIECH ZINSSER(9)) 


ual SINCE ies 
www.hiretech.biz 


Wallpaper Stripper and Perforator 


Wallpaper Steamer—Runs up to 90 min. before shutting off automatically. 
Anti-scald feature provides increased user safety. Rolls easily on 4 casters. 120 


бін >. 

Wallpaper Perforator—Perforate wallpaper without damaging wall surfaces 
for easy removal. Angled V head design. 21" steel tube with soft rubber grip 
VE handle. 


/ Concentrate Wallpaper Stripper—Enzyme-based formula quickly and easily 
removes wallcoverings. Concentrated liquid formula that mixes with water. 


Item Base Product Container Item 
Item L w H D Brand No. Item Type Applic. Method Form Strength Size Brand No. 
Wallpaper Steamer — 8*4 in 15 in 219?4in Нігеіесһ 1YTU3 Concentrate Roller, Sponge, |: д н 
Wallpaper Perforator 21 in = = = Hiretech 1YTU4 Wallpaper Stripper Solvent Spray Liquid Premium 2202 Zinsser  4FZY? 
2 В.2ғру5 : 
Y A. Wallpaper Sponge—-For general-purpose washing. Use on any surface. 


B. Wallpapering Tool Kit—Includes snap-blade knife, pasting brush, smooth- 
ing brush, paint and trim straight edge, and seam roller. 


че meee _ C. Seam Roller—Sidearm style reaches into corners. Wood handle. 


D. Wood-Handle Paste Brush—All-purpose brush has white, natural tampico 
bristles. 


E. Plastic-Handle Paste Brush—Synthetic poly-fill bristle. 
F. Wallpaper Brush—Has heavy filling and short, stiff poly trim. 


А, 2FDK8 


C. 2FDJ6 


Item 
Key ег w No. 
A TAn ЕРА 2ЕПКВ 
В 14 іп 754 in 2FDJ5 
= C 8 %in КЕЛІП! 2FDJ6 
D 1174 in 8^ in 207 
D. 207 Е 97% in Vin 2FDJ8 
F. 2FDJ9 F 12 in Jain 2FDJ9 
1622 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Drop Cloths, Surface Protectors & Protective Clothing 


Thickness Item 
Key Description Material Color L (ft.) w (mil.) Brand No. 
Surface Protection, Film 
Clear 200 ft 24 in 2.5 Plasticover 2NYH7 
Adhesive Clear 200 ft 36 in 2.5 Plasticover 2МҮН9 
A. Coated Carpet LLDPE Clear 500 ft 24 in 25 Plasticover 2МҮЈ1 
Protection Film Clear 500 ft 36 in 2.5 Plasticover  2NYH6 
Clear 500 ft 48 in 2.5 Plasticover 2NYH8 
Carpet Shield Clear 100 ft 24 in 2.5 Surface 220М35 
B. Temporary Carpet Clear 200 ft 24 in 2.5 Surface 220М36 
Protection | Clear 500 fi 24 in 2.5 Surface 220М37 
Easy Mask Plastic Clear 200 ft 24 in 2 rimaco — 58UT77 
c, Protective Carpet 
` Film, Adhesive Clear 200 ft 36 in 2 rimaco 581/179 
Coated 
Blue 50 ft 2ft 10 rimaco — 36TY70 
One Tuff Leakproof/ Blue 1000 2f 10 rimaco —36TY71 
D. Slip Resistant, Polyester, Pulp Бе оу — 2f — 10 Тітасо  36TY72 
Blue 200 ft 4 10 rimaco — 36TY73 
SuperTuff Gray 50 ft 3 100 rimaco 36ТҮ74 
g Leal proof/Slip PET 
' Resistant Surface Gray 100 ft 3 100 rimaco — 36TY75 
Protection 
AquaShield Fire Teal 186 ft 3 25 rimaco 36ТҮ69 
fe Retardant Surface LDPE Teal 393 3 10 rimaco 36TY68 
Clear 72 ft 2 0.5 rimaco — 36ED17 
Tape & Drape Clear 72% 4 0.5 rimaco — 36ED18 
G. Self-Adhesive Polyethylene Gieat tat 6 0.5 rimaco — 36ED19 
Containment Film ear 72 ft 8 0.5 rimaco — 36ED20 
Clear 90 ft 2 0.4 rimaco — 36ED21 
Clear 100 156 ft 0.4 rimaco — 36ED22 
н. Duct Cover Shield LLDPE Blue 200 ft 3ft 3 Surface 106559 
“Self-Adhesive Film Blue 200 ft 24 in 3 Surface 100558 
i oltra Polypropylene White 124 ott = Hmaco 36ED16 
Surface Protection, Paper 
J puler poard Poor Brown — 100ft — 38in 45 Surface  10C551 
Builders — 
K. а. Рарег Brown 140ft 35іп 8 rimaco 580058 
Non-Adhesive 
"mc Dedi Natura —144ft 35in -- Surface 360450 
X-Board Floor Brown 50 ft 35 in 22 rimaco 45ҮХ47 
M. Protection Paperboard Brown 100ft 35n 22 rimaco 45ҮХ48 
Window Shield Self-Adhesive Film 
Short-Term (Up to Blue 250 ft 24 in 15 Surface 100548 
45 Days), 2 "d Polyethylene Blue 600 ft 24 in 1.5 Surface 10С546 
' ` Clear 250 ft 3ft 1.5 Surface 106547 
ШЕ: еті (UPto pycrilm Bue — 330ft 24 3 Surface 100550 
Carpet Film Applicator 
Adjustable, For 24. 36 А 
Use With 24", 36", Steel Blue — or 48" — Plasticover 18Ғ254 
and 48" Rolls 
Dust Containment Pole 
12'H, pkg. of 
2 - For Use With Aluminum Silver — 2in — Trimaco 520087 
Plastic Sheeting 
Thickness Item 
Description Material Color L (ft.) W (ft.) (mil.) Brand No. 
Drop Cloth Off White 12 ft 9ft — — 5H908 
Canvas Off White 15ft 12 — — 5H909 
Drop Cloth Runner Off White 15 ft 4 ft — — 5H910 
Economical Clear 9 ft 12 2 rimaco 36ED25 
Drop Cloth LDPE Clear 10 ft 20 1 rimaco 36ED24 
Translucent 98 12 0.7 rimaco 36ED23 
Eliminator White Aft 12 13 rimaco 36TY61 
Leakproof and PVC White 4% 15 13 тітасо 36ТҮ62 
Slip Resistant White 9ft 12 13 rimaco 36TY59 
Drop Cloth White 12ft 15 13 rimaco 36TY60 
0 Blue 48 15 10 rimaco 36TY65 
ae 3n Leakproof polyester, — Blue 6t 8 10 rimaco  36TY66 
Drop Cloth Pulp Blue 9ft 12 10 rimaco 36TY63 
Blue 12 ft 15 10 rimaco 36TY64 
StayPut with Anti-Sli Tan 8ft 6 47 rimaco 45YX44 
Surface Grip & Spill Canvas. Tan 12 ft 4 47 rimaco 45YX43 
Block Drop Cloth Tan 12 ft 9 47 rimaco 45ҮХ42 
SuperTuff Double Paper, White 10 ft 4 47 rimaco 45YX46 
Guard Drop Cloth Plastic White 12 ft 8 47 rimaco 45YX45 
SuperTu 
a алд РЕТ Gray 3ft 6 100 timaco | 36ТҮ67 
Drop Cloth 
Protective Paint Clothing 
Item 
Description Color Brand No. Description 
Canvas Spray Hood, w/Elastic Chin Strap — Natural = 2AJT9 Spray Suit - L 
Cotton Paint Spray Hood Natural DeRoyal 6LGK5 Spray Suit - XL 
Spray Suit - M White Тітасо 540074 Spray Suit - 2XL 


22DM35 


A 


: А етл 
Plasticover A A 10C548 


4 TRIMACO 
Surface Protectors 


Surface Protection, Film— 

A. Self-adhesive film applies 
quickly and removes easily. Nonslip 
surface grips carpet firmly. Tear- and 
puncture-resistant. 


B. Clear, self-adhering protective 
film for all types of carpeting. 


C. Reverse-wound nonskid film is 
easy to apply and protects against 
spills, dirt, and foot traffic. Removes 
with no residue. 


D. Great for painting and staining. 
The cloth side absorbs while the 
coated side is leak-resistant. 


E. Heavy-duty, absorbent, slip- 
resistant, and reusable. Long-lasting 
and easy-to-clean. 


Е Fire-retardant, leakproof, durable, 
and reusable. 


G. Pre-taped along one edge of 
high-density masking film. Perfect 
for use in areas when painting. 


H. Protective film for HVAC ducts. 
Helps to meet SMACNA guidelines. 


|. Reusable cover holds in place 
with elastic and fits most standard 
toilets. 


5H908 
4TRIMACO 
Drop Cloths 


36ED23 


10C551 


Surface Protection, Paper— 
J. Features liquid shield tech- 
nology that defends floors and 
other hard surfaces from water, 
paint, and mud. 


K. Economical kraft construc- 
tion paper, in easy-to-handle 
rolls, is large enough for several 
projects. 


L. Construction-grade paper 
protects flooring, cabinets, and 
counter tops from foot traffic, 
paint, and spills. 


M. Breathable to allow floors to 
continue the curing process. 


Window Shield Self- 
Adhesive Film—Provide 
protection to windows and 
glass. 


Carpet Film Applicator— 
Features a roller design that 
allows for fast application. Steel 
construction adjusts to fit 24", 
36", and 48" rolls. 


Dust Containment Pole—Use 
with plastic sheeting to keep 
debris and dust contained to 
the work area. 


Trimaco—Aqua Shield is fire retardant, leakproof, and durable. 
Eliminator is a durable professional-grade butyl drop. One Tuff drop 
features a cloth side that absorbs while the coated side is leak- 
resistant. Stay Put canvas is 300% more slip-resistant than canvas. 
SuperTuff Double Guard is absorbent paper with a leak-resistant 
bottom. SuperTuff Leakproof is heavy-duty and absorbent. 


Approved Vendor—Washable, heavy-duty 8-02. canvas. Double- 
stitched with mildew-resistant thread. Finished hems and seams. Great 
for indoor and outdoor painting projects. 


"DEROYAL 


TEXTILES AA TRIMACO 
Item 
Color Brand No. 
White Trimaco 54DD75 
White Trimaco 54DD76 
White Trimaco 54DD77 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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Spray Booths Details on page A1. 
For additional Spray Booths, Power Booths, and Filters, go to Grainger.com. кт 
® 
s Bench and Floor Spray Booths Way 
' =N Ч — ОШ а 18-да. galvanized sheet steel construction Booths are designed for either top- or 
ц = = a Tube axial exhaust fan rear-exhaust systems. Roll filter media 
» 3-phase, TEFC 208/230/460V, 1725 rpm, 60 Hz, is sold separately on page 3058. 
tri-voltage motor with variable pitch pulley Comply with NFPA 33, OSHA, EPA, 
= 48", 4-tube, 120/277V, fluorescent light fixtures, T8 color- NEC, and BOCA. 
corrected tubes included (6-tube fixtures available separately) 
Inside Working Light 
Dim. Overall Dim. Fixtures Motor SCFM @ Mfr. Item 
w H D w H D Quantity Fan Size HP Ya In. SP Model No. 
Bench Paint Spray Booth  —  — — — Е йыр ES PE 
Em 5ft 48 38 5ft4in 7ft2in 5ft2in 1 18in hp 2,000scfm ^ GIFPG-05 — 1MAHS 
4MAHG T: Floor Paint Spray Booth 
6ft 7f 6й Gft4in 7ft2in 9ft2in 1 24 in Thp 5,250 scfm  GIFPG-060706 1MAH6 
ЗН 7f 6ft 8f4in 7f2in 9ft2in 1 24 in 2hp 7,000scím  GIFPG-080766 1MAH7 
ЗН 8f  6ft айдап 8f2in 9ft2in 1 30 in 2hp 8,000 scfm  GIFPG-08086 1МАН8 
1148 8f  6ft 10ft4in 8ft2in 9ft2in 2 30 in 3hp 10,000 сіп GIFPG-100806 1MAH9 
Overall Overall Overall Mfr. Item 
Description For Use With Width Height — Depth Model No. 
Accessories — Ы 
- Exhaust Stack Kit ~ Mfr. Model No. GIFP-5 — — — ES18 57640 
Exhaust Stack Kit GIFP-876, Mfr. Model No. GFP 676 = = ES24- 57041 
4-Light Spray Booth Light Fixture Mir. Model No. GIFP-5. GIFP-676, GIFP-876, GIFP-886, GIFP-1086, PYRG-140924-2408 TR 26m  — LABW12-I  2TRNS 
6-Light Spray Booth Light Fixture Mfr. Model No. GIFP-5, GIFP- 676. ( GIFP-876, GIFP-886, GIFP-1086 1876in 2Y4in  — LABW12-6  2TRP1 
Booth Box Mini Single Compartment, Magnetic 4in 77in біп 218-006 2TRP3 
GUNHANGER Single Spray Gun Holder, agnetic — 3n — біп 218-004 2TRP4 
GUNHANGER * Position Spray Gun Holder, Magnetic = Thin 18 Міп Тіп 218-011 2TRP5 
ose an ouble i | А 
Spray Gun Holder, Magnetic — 7%in 18%in Тіп 218-013 2TRP6 
Booth Shelf WM 3- Position, Magnetic — 14i 10i  87in 218-009 2TRP7 


Dirt Trap Surface "Bir frag Pro LU ri 
m $ Protection System GIVI “tyres 127021 


. 28 inW x 300 ft 127025 
= White color 56 inW x 300 ft 127026 
ies » А А Dispensers 
Adhesive backed, non-woven protection material Dirt Trap Dispenser for No. 127025. 127029 
protects paint booth walls and floor, traps dust, dirt, Dirt Trap Floor Applicator for No. 127025 127032 - 
and overspray, and brightens work areas. Dirt Trap Floor Applicator for No. 127026 12T031 
H ® 

Spray Booth Paper and Filters wy 
RECEPTOR FILTER and can be incinerated. Ideal for adhesives, 


Superior overspray holding capacity results in fewer clear coats, epoxies, fiberglass, sealers, stains, 
filter changes. Green layer is made from 100% recycled and urethanes. Meets UL Class 2 Standards for 
PET green soda bottles. Flammability. 


1" INTAKE AIR FILTER PAD GFS WAVE EXHAUST FILTERS 


Tacky pressure sensitive adhesive filter panel is great Provide full-depth loading with low runoff and 
for mixing rooms and cross-draft and semi-downdraft ^ exceptional paint holding capacity. Minimal 
spray booths. particulate emissions and high paint removal of 
2" INTAKE FILTER PAD all coating types, including clear and waterborne. 


j 2. . . 6TWAS comes in a roll. Filter material complies 
Filter removes 100% of visible dust and micron parti- ^ with UL 900, NFPA, and OSHA requirements. 


cles. UL Listed, Class 2923X for flammability. 
FLAME-RETARDANT FLOOR PAPER 


AIR ENTER PAD | : Eliminates scraping, stripping, and scrubbing to 
Flame-Retardant Floor Paper Designed to help reduce operating costs and for virtu- — improve plant efficiency and assure compliance 
ally all spray applied industrial coatings. Biodegradable ^ with OSHA requirements for safe cleaning and 
"T Nominal Dim. Mtr. Item Pkg. residue removal. Antislip surface; bright white 
Fikes Description L w H D Brand Model No. Qty. color improves booth visibility. 
Receptor Filter Pad — 20іп 20in 2in Binks 29-3111 5PVGi — 25 | 
Intake Air Filter Pad —  20in 20in in Binks 29-486  6URD8 00 Paper Nominal Dim. Mfr. Item Pkg. 
Intake Filter Рай _ ==  48in 20in 2in Global Finishing Solutions - 217-200 — 6TWA2 8 Weight L(ft.) LRL в Brand Мой! Мо. Qty. 
Air Filter Pad 30ft 30ft 30in Zin Binks 29-2186 489N72 1 Her pigri Floor Paper Е 
GFS Wave Exhaust Filter Roll 24ft 248 30in Fin Global Finishing Solutions ^ FIL-ERP-3024-W — 6TWA3 | 1 8010 300 36in ^ Binks 29-863 5PB41 1 
GFS Wave Exhaust Filter Pad: — 20іп 20in 2in GlobalFinishing Solutions ҒП-ЕРР-2020-7 2TRP8 30 80 Ib 3001 60in Віпкѕ 29-865 410072 1 
GFS Wave Exhaust Filter Pad —  25in 20in 2in GlobalFinishing Solutions — FIL-EPP-2025-W — 6TWA1 30 10016 300ft 36in Binks 29-872 5PVG2 1 


Spray Booth Coatings 


= Applies with airless, HVLP, or Nonflammable, water-based coatings protect 
conventional spray equipment against hazardous overspray accumulation. Dries 
= Environmentally friendly formula is VOC < 16491 — quickly to form a flexible film that can be cleaned of 
overspray with just soap and water. 


Mfr. Item 
Color Size Dry Time Coverage Model No. 
Clear 1 gal 30 to 60 min 200 to 270 sq ft/gal 29-248 5PB42 
White 5 gal 1to 2hr 525 to 875 sq ft/gal 29-249 1ZLB1 
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Production 
Paint Tanks 


= 2'4-gal. capacity 
Tanks can be used 
with most pressure- 
feed spray guns, and 
1-gal. paint can may 
be placed directly 

in the tank. Include 
pressure regulator, 


Material 


Aluminum Tank Lid, 
Stainless Steel Tank 
Galvanized Steel 


Description 
pressure gauge, Replacement Parts 
safety valve, and Lid Gasket 


15-ft. air hose. Paint Tank Liners 


1ZMG5 
Max. Item 
Pressure No. 
50 psi 62899 
50 psi 12M65 
Item Pkg. 
For Use With No. Qty. 
67899 4F967 2 


12М05, 67899 12М61 6 


[ "- 


2-Qt. Pressure- 
Feed Cup Outfit 


Cup-and-gun package can 
be used with all medium- 
viscosity materials. Air 


Air Mfr. Item 
Consumption Nozzle Size Model — Brand Мо. regulator can make on-the- 
143 cfm 0.046 in i ; п 
@ БО  /i2mm 98-1067 Bins 12049 spot adjustments. 14" spray 
Replacement Parts pattern. Use with minimum 
Pressure Cup Gasket 80-11 Binks 17163 5-НР compressor. Includes 
Spray Gun Paint 80-4 Binks 1zL69  5-ft.fluid hose, 5-ft. air hose, 


Cup for 1ZLA9 
Air Regulator Repair Kit 
w/Gaskets and O-Rings 


Airless Spray 
Gun and Tips 


Airless needle creates high 
quality finish with a variety of 
materials and handles pressure 
up to 7500 psi. Stress reducing 
2-finger trigger with ergonomic 
handle and 2 fluid inlet options. 


Airless Twist Tips—Tungsten 
carbide tips offer long life 

and a high quality finish with 
consistent spray pattern. 

Other sizes are available on 
Grainger.com. 


SPEEDAIRE® 
ee ////// 


"at 


Airbrush Kits 


= 20 to 50 psi 
Kits include air brush, head wrench, 
and impact resistant molded case. 


KB-428-1 DeVilbiss 1ZLH2 


Airless Spray 
Airless Spray 


Free Air Item 
Nozzle Size CFM @ 40 psi No. 
Gravity Feed 
28 mm 0.3 cfm 48PX91 
Siphon Feed 
0.013 in 0.3 cfm 48РХ90 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Description 


Tip Size 0.015 in, Pattern Size 10 in 
Tip Size 0.017 in, Pattern Size 8 in 


2-qt. cup, and Conventional 
Spray Gun 5PB39. 


41U073 


Max. Inlet 
Pressure Size 
7,500 ; 
Gun psi Vin 


Gun Twist Tips 


Item 
No. 


41U073 


444P02 
444N98 


48PX91 


ASME Paint Tanks [ 


= Meet OSHA regulations 
for using flammable and 
combustible materials 
= 245-0а!. capacity 
ASME-coded, zinc-plated pressure 
tanks provide an economical option 
for supplying paint. Ideal for use with 
solvent-based coatings. 


41U068—Includes 1 regulator and 
1 liner. 


2TKN8 and 6MVG3—Include 2 
regulators and liner. 6MVG3 includes 
stainless cover and fluid outlet. 


Mfr. Item 

Description Model No. 
830-210 410068 
А 830-220 2ТКМ8 
Paint Tank 837-220  6MVG3 
830-221  GURD2 
Paint Tank w/ 98-3145  5PVF2 
Spray Gun 98C-357 2ТКМ9 
Tank Liner For рт.78-к6о 6URE1 


Use with 2TKN9 


[on 


Airless Spray Gun 
Extension Poles 


3 


PAINTING 
Paint Tanks & Spray Guns 


6URD2—Includes direct drive agita- 
tor and 2 regulators. 


5PVF2—Includes Compact Spray 
Gun 5PVE9, 25-ft. air hose , 25-ft. 
fluid hose, and 15-ft. air supply hose 
assembly. 


2TKN9—Includes Conventional 
Spray Gun 19ZF51 with air cap and 
fluid nozzle, pressure tank with 2 
regulators, 25-ft. fluid and air hoses, 
and 15-ft. air supply hose assembly. 


P^ 


AnglePRO—Allow access to hard-to-reach areas. Slide 
handle provides tip control for angles up to 145°. For use 
with all airless spray-tips. 


QuickReach—Telescoping poles give maximum extension 
for painting exteriors, cathedral ceilings or areas normally 
reached on a ladder. Can be used with all major brands of 


spray guns. 


Trade Mfr. Item 
Name Item L Model No. 

Spray Gun 3ft 28260 1ТКЈ8 

AnglePRO Extension Pole 5ft 28270 1ТКЈ9 

А Telescoping Spray 5 1⁄2 to 8 2ft 28680 1ТКЈ6 

QuickReach сип Extension Pole 7 to 12 ft 28690 1TKJ7 


3M PPS Series 
2.0 Spray Cup 
System Kits 


Allows painters a more efficient 
method of mixing/measuring, 
filtering, and spraying; applying 
paint that is faster, easier, and А 
cleaner. This disposable system | 
provides a new cup in every lid | 
and liner kit, prohibiting paint 
build-up. 4-pt. connection with 
quarter-turn lid locking system 
comes with every lid. Domed 
lid with full diameter filter helps 
reduce spitting, improving flow 
and consistency. 


478A73 


Includes 


(32) Sealing Plugs, (50) Disposable 
Lids, (50) Liners, 125 Micron Filter 


(32) Sealing Plugs, (50) Disposable 
Lids, (50) Liners, 200 Micron Filter 


Mfr. Item Mfr. Item 

Cap. Model No. Model No. 
3fl oz 26328 418482 26028 478A81 
6.8 fl oz . 26314 478A80 26114 478A79 
13.5 fl oz 7100134646 478A78 26112 478А77 
22 fl oz 26301 478A76 26000 478A75 
28 fl oz 26325 478A74 26024 478A73 


PAINTING 
Spray Guns & Accessories 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 
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48PX87 


48PX85 


48PX83 | 


BINKS 
—— —Àà 
NN . 
32KL79 
19ZF50 
1ZLA7 
DEVILBISS = 
Ir. 
/ pig [Р 
ы Д 


4THOG 


5PVE9 5PVFO 


Conventional Spray Guns and Accessories 


Description 

Speedaire 
Conventional 
Conventional 
Conventional 
Conventional 
Conventional 
Conventional 
Conventional 
Conventional 
Binks 
Engine Cleaning Gun, Model 140B for use with Solvents 
Conventional Spray Gun, Model 2100 Series 

Conventional Spray Gun, Model 2100 Series 

Conventional Spray Gun, 4 oz. - Trophy Touch-Up LVMP 
Conventional Spray Gun, 30 oz. - Trophy Series LVMP 
Conventional Spray Gun - Trophy Series LVMP 

Siphon Gun, Model 7 Series for High- 

Volume, Maintenance, and Auto 

Siphon Gun, Model 2100 Series, includes 1 qt. cup 

Binks Accessories 

1-qt. Cup Assembly 

2-qt. Pressure Cup with Agitator 

2-qt. Cup Liners (Pk. of 12) 

DeVILBISS 

Pressure Gun, JGA Series for Large Applications 

Gravity Gun, FLG4 Series for use with Topcoats and Primers 
Compact Trans Tech LVMP Pressure Gun 

Compact Trans Tech LVMP Gravity Gun 

Compact Trans Tech LVMP Siphon Gun 

Compact Conventional Gravity Gun 

Compact Conventional Pressure Gun 

Compact Conventional Siphon Gun 

Siphon Gun, EGA Series for use with 

Siphon and Pressure Systems 

Siphon Gun, JGA Series for all Paints 

Siphon Gun, FLG4 Series for use with Topcoats and Primers 
DeVILBISS Accessories 

2-qt. Remote Pressure Cup with Regulator 

6-ft. Air/Paint Hose Assy. for ATH11 Cup 

Disposable Liner Kit for Gravity Feed Cups (Pk. of 48) 
Disposable Liner Kit for 4TH11 Cup (Pk. of 20) 

Gun Mounted Air Adjusting Valve with Gauge 

Gun Mounted Air Regulator with Gauge 
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Ѕргау бип 
Ѕргау бип 
Ѕргау бип 
Ѕргау бип 
Ѕргау бип 
Ѕргау бип 
Ѕргау бип 
Ѕргау бип 


Fluid 
Delivery Type 


Pressure 
Pressure 
Siphon 
Siphon 
Siphon 
Siphon 
Siphon/Pressure 
Siphon/Pressure 


Siphon 
Pressure 
Siphon 
Gravity 
Gravity 
Pressure 


Siphon 
Siphon 


Pressure 
Gravity 
Pressure 
Gravity 
Siphon 
Gravity 
Pressure 
Siphon 


Siphon/Pressure 


Siphon 
Siphon 


Paint Viscosity 
Optimum Range 


Low to High 
Low to High 
Low to Medium 
Low to Medium 
Low to Medium 
Low to Medium 
Low to High 
Low to High 


Low to Medium 
Low to Medium 
Medium 
Medium 
Medium 


Very Low to Medium 
Low to Medium 


Very Low to High 
. . Medium 
Very Low to Medium 
Very Low to Medium 
Low to Medium 
Very Low to Medium 
Very Low to Medium 
Very Low to Medium 


Low to Medium 


Very Low to Medium 
Medium 


6URD6 


Nozzle Size 


0.045 in /1.2mm 
0.047 in /1.2mm 
0.063 in /1.6mm 
0.070 in /1.8mm 
0.070 in /1.8mm 
0.070 in /1.8mm 
0.050 in /1.3mm 
0.055 in /1.4mm 


0.128 in /3.3mm 
0.046 in /1.2mm 
0.070 in /1.8mm 
0.045 in /1.2mm 
0.055 in /1.4mm 
0.055 in /1.4mm 


0.070 in /1.8mm 
0.070 in /1.8mm 


0.063 in /1.6mm 
0.059 in /1.5mm 
0.055 in /1.4mm 
0.055 in /1.4mm 
0.070 in /1.8mm 
0.055 in /1.4mm 
0.055 in /1.4mm 
0.070 in /1.8mm 


0.042 in /1.1mm 


0.070 in /1.8mm 
0.059 іп /1.5mm 


Air Consumption 


4.7 cfm @ 40 psi 
9.3 cfm @ 40 psi 
4.4 cim @ 40 psi 
2.8 cfm @ 40 psi 
4.4 cim @ 40 psi 
7.2 cfm @ 40 psi 
2.0 cfm @ 40 psi 
5.3 cfm @ 40 psi 


14.0 сїт € 50 psi 
14.3 cfm @ 50 psi 
5.0 сіт € 50 psi 
1.8 cfm 30 psi 
10.6 cfm @ 30 psi 
10.6 cfm @ 30 psi 


11.5 cfm @ 50 psi 
12.1 сіт @ 50 psi 


12.0 cfm @ 45 psi 
10.4 cfm @ 40 psi 
14.5 cfm @ 29 psi 
14.5 cfm @ 29 psi 
10 cfm @ 25 psi 
12 cfm @ 50 psi 
18 сїт @ 50 psi 
12 cfm 50 psi 


3 cfm @ 30 psi 


14.0 cfm @ 60 psi 
10.4 сїт @ 40 psi 


Find even MORE on Grainger.com® 
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Cup Mfr. Item 
Pattern Size Capacity Model No. 
11іп No Cup 48PX87 48PX87 
Tin No Cup 48PX82 48PX82 
11in 1qt 48PX86 48PX86 
Qin 6.7 oz 48РХ84 48РХ84 
11in 1qt 48PX85 48PX85 
10 in 14 48РХ83 48PX83 
6% in Tat 27363 27363 
8in 14 35XR81 35XR81 
No Cup 6530-0000-1 171Ү7 
14 in No Cup 2101-2800-7 19ZF51 
10 in No Cup 2101-4307-5  19ZF50 
4into6in — 4oz 1466-12LV-B1S 32К182 
8into12in 23002 2466-14V-23SG 32К180 
8into12in NoCup 2465-141/-2350 32К179 
10 in m 6100-1808-9  4YP08 
107^ in 18 98-2650 2TKP1 
TGC-545 23UY69 
80-651 41U069 
80-356 41U075 
10 in Мо Сир  JGA-510-90FW 4ТН06 
12 in 2407 FLG-CNG-115 13Е903 
10%іп ^ Мо Сир COM-PS522G-14-00 5PVE9 
14 in il  COM-G510G-14-02 5PVF1 
10% in 144  COM-PS510G-18-01 5PVFO 
72%; in 11: COM-G430-14-02 6URD6 
12 in NoCup  COM-PS497-14-00 6URD5 
72%; in dat СОМ-Р5430-18-01 6URD7 
10 in 802 EGA-503-390F 410070 
13 in 14 JGA-654 4THO7 
12 іп 24 02 FLG-CNS-115 13Е902 
КВ-555 ATHTI 
KB-4006 ATH31 
OMX-70-K48 4ТН28 
KK-5051 4TH30 
HAV-501 4TH22 
HARG-510 4TH15 
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1-800-GRAINGER (472-4643) HLVP Spray Guns, Paint Sprayers & Stripers 
E 32KL77 %» 32KL78 Ni E > umbo 
re 
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P d 
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қ. i " ? [ 
| l 
13E906 6URD3 


13E904 13E905 
410071 


А DEVILBISS. 
High Volume, Low Pressure (HVLP) Spray Guns 
Fluid Paint Viscosity Cup Mfr. Item 
" Description Delivery Type Optimum Range Nozzle Size Air Consumption Pattern Size — Capacity Model No. 
inks 
HVLP Spray Gun Kit (includes SV50 Full-Size 
Gun with 1.3mm Fluid Tip, 1.8mm Extra-Fluid Gravity Very Low to Medium 0.051 in/1.3mm 12.0 cfm @ 30 psi 10 in 1 qt 8 oz 98-3170 2TKP4 
Tip, and Touch-Up Gun with 1.1mm Fluid Tip) 
Trophy Series Pressure Medium 0.055 in/1.4mm 15.5 cfm @ 10 psi 8 іп їо 12 іп 002 2465-14НҮ-3250 32KL77 
Trophy Series Gravity Medium 0.055 in/1.4mm 15.5 cfm @ 10 psi 8into 12 in 30 oz 2466-14HV-325G 32К178 
ШИШЕ Touch Up Gravity Medium 0.045 in/1.2mm 6.4сіт @ 10 psi 4 in to біп 4 oz 1466-12Н/-615 32КІ81 
DeVILBI. 
JGA Series Gun with 1-qt. Cup Siphon Very Low to Medium 0.086 іп /2.2mm_ 22.0 cfm @ 50 psi 10 in tat JGA-660 4ТН17 
JGA Series Gun Pressure Very Low to Medium — 0.042 іп /1.1тт . 11.0 cfm @ 40 psi 1i in = JGA-510-98FX 4TH18 
JGA Series Gun Pressure Low to High 0.070 in/1.8mm 22.0 cfm @ 50 psi 10 in — JGA-510-57DE 4TH19 
EXL Series Gun Gravity Very Low to Medium 0.070 іп /1.8тт 16.0 cfm @ 30 psi 12 іп 144 EXL-620G-18 5AB33 
Compact Mini Touch-Up Gun Gravity Very Low to Medium — 0.045 in/f.2mm 4.5 cfm @ 29 psi 8in 8 02 COMM-HS1-12 4YEG3 
EGA Series Gun Siphon/Pressure = 0.070 in /1.8mm 3 cfm @ 30 psi 10 in 8 02 EGHV-531-397E 410071 
FLG4 Series Gun Siphon Medium 0.086 in/2.2mm — 13.5 cfm @ 23 psi {1 in 24 02 FLG-HVS-322 13E904 
FLG4 Series Gun Gravity Medium 0.059 in/f.5mm 13.5 cfm @ 23 psi 12 іп 24 oz FLG-HVG-315 13E905 
FLG4 Series Gun Pressure Medium 0.059 іп /1.5тт 13.5 cfm @ 23 psi 13 in = FLG-HVP-315 13E906 
Compact Series Gun Pressure Very Low to Medium 0.055 in/1.4mm__17.7 cfm @ 22 psi 1596. in = COM-PS507B-14-00 6URD3 
Airless Line Stripers G I 
= See striping paints on page 1610 LineLazer 5900—Designed for larger 
ini i П GRACO , 
тырғы анда ДЕ АД. ЕЕЕ ТЕ Da | en folds and factor / 
striper is perfect for small parking lots, lines i ys, ! y ; 


Schools, park and recreation departments, 
factory safety lines, and re-stripe jobs. LineLazer ES—Powered by a high-output battery 
LineLazer 3900—This 2-gun airless ш e pud De 2. for Р 

striper is ideal for parking lots, roadways, ашу зау 1пез аз We AS JODS Where повета 


қар” ; concern. 53JT70 includes 2 batteries. Е 
athletic fields, and factory safety lines. 53JT67 48YD42 


For Use With Item Second 
Description Grainger Item Number No. Flow Gun Waterborne Мах. Max. Body Mfr. Item 
Accessories Description Rate — Outlet Compatible Pressure Tip Size Material Model No. 
LineLazer Tip 48YD42, 48YD43, 48YD44, 2WCW1 LineLazer 3400, 1-Gun 0.75 gpm Мо Yes 3,300 psi 0.027 in — Steel 25М224 53JT67 
Medium Film 48YD45, 53JT67 LineLazer V 3900 Standard - 2 Manual Guns 12gpm Yes Yes 3,300рві 0.036in Metal 17Н450 48YD42 
LineLazer Tip 48YD42, 48YD43, 48YD44, 2WCW2 LineLazerV 3900 Standard - 2 Automatic Guns 1.2 gpm Yes Yes 3,300 psi 0.036 in. Metal 17Н453 48YD43 
Heavy. Film INDA AIDS 5387 dsvpas-acyug LineLazerV 8900 Standard -2 Manual Guns — 16gpm — Yes Yes 3,300 рві 0.043in Metal 17Н455 48YD44 
niet Strainer 180042 АБЫЗ. J8VDAA LineLazer V 5900 Standard -2 Automatic Guns 1.6 орт Yes Yes 2,300 рзі 0.043 in Metal 17Н458 48YD45 
Manifold Filter 48YD45,53JT67. ` 2LVX1 LineLazer ES 1000 - 2 Automatic Guns 0.6 орт Yes Yes _ 3,300 psi 0.023 іп Steel 25М226 53JT69 
Pump Repair Kit 48YD42, 48YD43 2LVU3 
Pump Repair Kit 48YD44, 48YD45 2LVU4 


High Volume, Low Pressure (HVLP) Sprayers о т:тлм АЕТ 


CS MAX HVLP CAPSPRAY 75 CAPSPRAY 95 HVLP POWER CART 
SPRAYER SYSTEM = 3-Stage и 4-Stage Features 2'/2-gal. pressure 
= 2-Stage Turbine features 25-ft. Turbine features 30-ft. pot and 30-ft. hose. For long 
Variable air pressure air hose. Use with stains, air hose. applications use with 2PCX5 
control reduces overspray lacquers, enamels, and and 2PCX1. 
and improves precision. most multicolor coatings. 
No. of Max. Max. Tank Mfr. Item 

Description Stages Voltage Amps Flow Pressure Cap. Model Brand No. 

HVLP Paint Sprayer 48PE12 
CS Max HVLP Sprayer System 2 115VAC | 45A 80 cfm 2.7 psi 1.5 qt 0518080 Wagner 136768 
CAPSPRAY 75 3  120VAC 107A 90сіт 75psi Tat 0524031 Titan 2PCX5 
CAPSPRAY 95 4  120VAC 138A 90сіт 9.5 psi Tat 0524032 Titan 2PCX1 

Capspray Cart 
HVLP Power Cart 0524000 Titan 48PE12 


Disposable Tank Liner 


Straight-sided insert designed to fit a 2.8 gallon spray paint pressure feed tank 
2ТКК8. Lip snaps over the tank to prevent leakage between the insert and tank. 


Item 
Description No. 
2.8 gal. Disposable Pressure Tank Liner, Pkg. of 10 5PB40 


Linear High Density Polyethelene, 9/71, 10172", Thickness 0.01 Mil 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1627 


PAINTING 
Airless Paint Sprayers & Stripers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Clutch-driven piston line striper. 
Stainless steel rotating ball valves 
keep debris from sticking. Feature 
self-adjusting, 1-pc. static packing 
with wiper lip for longer life. Subaru 


35YL16 


Line Stripers and Accessories 


gas engines operate quietly and start 


U TITAN 


PowrLiner 3500—Delivers a perfect line 

on difficult applications like smooth concrete 
and field and pavement marking. No piston or 
packings, cylinder or clutch to wear or burn out. 
Features the Sureflo pusher valve that makes 
priming easy. Perfect for spraying coatings 


PowrLiner 850—Unit 
features a reversible gun 
mount to stripe off either 
front or rear tire. Designed 
with folding handle and poly 
tires for smooth operation. 


easily. Carry 5-gal. paint pail (not 
included). For a complete selection 


= Max. gpm: 0.33 
= Max. psi: 3000 


prone to shearing. 
= Max. gpm: 0.92 


of striping paint, see page 1610. 


= Max. psi: 3300 
= Honda motor 


Mfr. Item 
Description For Use With Holds Includes Model No. 
Airless Line Stripers 

PowrLiner 850 Latex Traffic Paint 5 gal of Material LX-40 Spray Gun 0290005 35YL16 
PowrLiner 3500 ^ Latex and Solvant Based Traffic and Turf Paint 5 gal Pump, RX-80 Spray Gun 0537015 54Т/09 

Ti Mfr. Item 

Description For Use With Includes Pattern Size Site Model No. 

Accessories 

Handibead Bead Dispenser Pack 0290005, 0290009, Mfr. No. 0290004 Medium Nozzle and Large Nozzle, Small Nozzle — — 0290953A 35YL08 
Windguard Spray Shield, 12 in Size 0290004, 0290005, 0290009 / Mounting Hardware — — 0290623 35YL09 
Airless Spray Gun Tip 0290004, 0290005, Mfr. No. 0290009 Collar and Seal 4 into біп 0.023 in 694-2308623 35YL11 
Airless Spray Gun Tip 0290004, 0290005, Mfr. No. 0290009 Collar and Seal 4 in to біп 0.021 in 694-2108621 35YL12 
Airless Spray Gun Tip 0290004, 0290005, Mfr. No. 0290009 Collar and Seal 4 in to біп 0.019 in 694-1908519 35YL13 
Airless Spray Gun Tip 0290004, 0290005, Mfr. No. 0290009 Collar and Seal 4 in to 6 in 0.017 in 694-1708517 35YL14 
Inlet/Outlet Valve Replacement Kit Mfr. No. 0537015 = — = 0537903 54Т/10 
Laser Pointer Mfr. No. 0537015 = = — 0290175 54Т/14 


GRACO 


Airless Paint 
Sprayers 


Spray a wide range of coatings. 
ProConnect Pump Removal System 
allows for fast, on-the-job pump 
swap-out. Compatible with 1- and 
5-gal. containers. Includes contractor- 
grade metal gun, RAC X reversible 
spray tip, and 50 ft. of BlueMax II 
hose. 


390 PC Stand—Lightweight, reli- 
able stand features variable pressure 
adjustment and an offset handle. 


39AMO4 


FinishPro GX19 Stand—Features 
the ProXChange Pump, the fast and 
easy on-the-job pump replacement, 
no tools required. 


FinishPro ІІ 395 PC Cart—Sprays 

in both airless and air-assisted airless 
modes for ultimate versatility. Includes 
contractor-grade metal air-assist gun, 
2 RAC X reversible spray tips (210 and 
517), flat tip (309), and 50-ft. of fluid 
and air hose. 


Flow Operating Mfr. Item 
Description HP Rate Pressure Model No. 
390 PC Stan ¥% hp 0.47 gpm 3,300 psi 17C310 39AMO4 
FinishPro GX19 Stand Ys hp 0.38gpm 3,000 psi 17F924 48YD46 
Finish Pro 11 395 PC Cart 76 hp 043gpm 3,300 psi 170417 39АМ07 
Тір Item 
Description Size Pattern Size No. 
Tips 
Airless Tip LTX 413 0.013 in 8 in to 10 in 2WCW8 
Airless Tip LTX 415 0.015 in 8 in to 10 in 2WCW9 
Airless Tip LTX 515 0.015 in 10 in to 12 in 2WCX1 
Airless Tip LTX 517 0.017 in 10 in to 12 in 2WCX2 
Airless Tip LTX 521 0.021 in 10 in to 12 in 2WCX3 
Airless Tip LTX 631 0.031 in 12 into 14 in 2WCX4 
Airless Tip FFLP210 0.01 in 4 into біп 53JT75 
Airless Tip FFLP310 0.01 in 6 in to 8 in 53JT76 
Airless Tip FFLP410 0.01 in 8 into 10 in 53JT77 
Airless Tip FFLP212 0.012 in 4 into біп 53JT80 
Airless Tip FFLP616 0.016 in 12 in to 14 in 53JT88 
Airless Tip Guard, 78" Thread — — 2WCX9 
Airless Tip Guard, 146" Thread = — 2WCY1 
Max. Item 
Description Pressure Nozzle Size No. 
Accessories 
Contractor FTx Airless Spray Gun 3,600 psi 0.015 in 2WCW3 
Contractor Airless Spray Gun 3,600 psi 0.017 in 2WCW4 
Airless In-Line Valve 3,600 psi — 2WCY3 
Airless Spray Gun & Hose Kit 3,600 psi 0.017 in 2WCW5 
Airless Hose 1⁄4" x 50 ft. = = 2WCY2 
Pump Armor Fluid, 1 qt. — — 2WCW6 
TSL Seal Liquid, 1 qt. — — 2WCW7 
Endurance Lower Pump — — 39CT94 
Pump Replacement Kit, ProXChange — — 43LD26 
Express Pump, 2004 to 2014 Models — — 431030 
Express Pump, 2015 and Newer Models — — 431031 
Endurance Pump, 2004 to 2014 Models — — 43LD32 
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GRACO 


Sports Field 
Airless Striper 


a 35cc 4-stroke Honda 
GX engine 

» Max. tip: 0.023" 

= Max. gpm/Ipm: 0.5/1.9 

= Max. psi/bar: 900/62 

For a complete selection of 

striping paint, see page 1610. 


Mfr. Item 
HP Holds — Model No. 
T3hp  5gal 248942 3FTI4 
T4 

Т ТІТАМ $ 
ControlMax HEA 
Paint Sprayers saTuo7 
= 1500 psi 


System delivers more control at 
high speed with 55% less over- 
spray while delivering softer spray, 
improving control and providing a 
more-consistent finish. HEA can 
spray unthinned coatings with a 
rebuildable fluid section that maxi- 
mizes sprayer life. 


Amps Hose Flow Mfr. Item 
Description Style Al Length HP Rate Model No. 
En пес Stand 41А 288 пр 029 gpm 0580005 54TU95 
High 
Efficiency Airless Stand 43A 30 ft shp 0.33 орт 0580009 54Т096 
1700PRO High 
Efficiency Airless Cart 43A 50 ft shp 0.33 орт 0580006  54TU97 
1900PRÓ High 
Efficiency Airless Cart 44A 50 ft 4%4hp 0.4gpm 0580008 54TU98 
Tip Item 
Size Pattern Size No. 
Tips 
0.013 in Tinto 12 in 54TU99 
0.015 in Тіп їо 12 in 54Т/01 
0.017 in Tinto 12 in 54TV02 
— 0.019 in 1into 12 in 54Т/03 
ір биаг 
МА 1into 12 in 54TV06 
Accessories 
Conventional Spray Gun 54TV04 
50 ft Rubber Hose 54Т/05 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PAINTING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Paint Sprayers & Accessories 


® 


GRACO wAGNER 
Texture Sprayers 


RTX Series - Allows effortless “left- 
to-right” spraying, eliminating the 
need to constantly keep the gun ina 
circular motion. Offers less mist and 
fog in the pattern to increase trans- 
fer efficiency. 

PowerTex - No need for a separate 
air compressor. Compatible with 
standard, aggregated, and unag- 


48YD38 


22DM29 


gregated coatings, and diluted joint Handheld Paint Sprayer - A GNER: 
compound. Air turbine powered. Flexio 590 sprayer is for use in interior or exterior projects. 

Description mar d a ИШ aiid лет Maintain а consistent finish, control and speed, from walls and fences, to fine 
Sprayers 5 ; finishing on trim and cabinets. 

АТХ 140051 1.4 орт 10041 6.1 сіт @ 20 psi 17H572 Graco 48YD38 Max. Item 

АТХ 2000рі 2.0gpm 1004 êl ane psi 17H573 (со 48Үр39 Description Cap. Flow Speed Spray Pattern Voltage — No. 

АТХ 5000рі 5.0 орт 15ga 2000020 pst 17H575 Graco | 48YD40 peip а Д 1500 8орп Variable Adjustable Horizontal 120V AC 22DM29 

PowerTex 0.2 gpm 1 gal — 0520000 Wagner 1TNL8 

Accessories 

Airless Spray Gun Tip Kit 248142 Graco 48YD41 

Replacement Hose, %" x 25 ft., RTX 174454 Graco 43LD27 

Replacement Hose, 1" x 25 ft., RTX 174420 Graco 43LD28 

G 
- GRACO 

Paint Spray Hose Handheld Paint 5 

Fitting Si. L Temp. В: P ді Tube Material Material N an 8 аш prayer 

ae Pat Spray Hose —— (€: = Airless sprayer is easy-to-set up and sprays up to 1 gal. with each charge. Gives 
У іп NPSM(F) 25%. -40° to 200°F 3300 psi Nylon11 Polyurethane — 1AGE9 precision pressure control that delivers a consistent spray fan without pressure 
ee 50 ft. — -40 to 200°F 3300 psi__Nylon11_Polyurethane_1AGF1 fluctuations. Features reverse tip, making it easy to clean tip clogs. Disposable 
‘in NPSM(F) — 50ft 0°t0190°F 750рві Nylon Nitrile AXR30 liner helps eliminate clean-up time. Ideal for spraying stains, sealers, oil and 
36 in НЕМЕ 15 ft. 0*to 190°F 750 psi Nylon Nitrile 4XR31 latex paints. Includes 4 oz. bottle pump armor, liner bag, mesh fluid filter, revers- 
Yin NPSM(F)  25ft 0°to 190°F ^ 750 psi Nylon Nitrile 4XR32 ible ti Е ; 
Sin NPSM(F) 50й. 0° to 190°F ^ 750 psi Nylon Nitrile 4XR33 ible tip, 2 Li-Ion batteries, charger, and tool bag. 

Multipurpose Paint Spray Hose Max. Item 
% in NPSM(F) 15 ft. 0° to 190°F 200 psi Nitrile Neoprene 12530 Cap. Flow Speed Spray Pattern Voltage No. 
38 іп NPSM(F) 25 ft. 0° to 190°F 200 psi Nitrile Neoprene 27011 32 02 0.2 gpm Variable Up to 12 in 20V AC 53ЈТ65 

Flow Spray Item 
Description Rate Pattern No. 
Internal Mix 


360 Hollow Circular Fan Pattern 1.6 to 14.7 gph 53 india 35ХТ50 
360 Hollow Circular Fan Pattern (No Drip) 1.6 to 14.7 gph 53 india  35XT28 
1.8 to 6.9 gph 18inW 35Х149 
Flat Fan Pattern 081032 00һ 23inW 491503 
1.8 to 6.9 gph 18inW 35ХТ27 
0.8 to 3.2 gph 23inW 35ХТ22 
1.1 to 3.3 gph Тіп йа 497494 
1.310 3.5 gph 16india 497498 
14 n 
1.3 n 


Flat Fan Pattern (No Drip) 


Round Fan Pattern 


0 3.3 gpl Тіп йа 35ХТ14 


Round Fan Pattern (No Drip) 16 in dia 35XT18 


External Mix 


0 3.5 gpl 
Flat Fan Pattern А 
1 to 3.8 gph 21inW 497517 497513 Round Fan Pattern (No Drip) 


Flat Fan Pattern 1 to 3.8 gph i3inW 49Т513 35XT42 


2.5to7.5gph — 24inW 491518 
2.5 to 7.5 gph 18inW 497514 Fs EKAL М 
insan —21mw axe Atomizing Spray Nozzles US 
Flat Fan Pattern (No Dri 1 to 3.8 gph 13inW 35ХТ34 " ES к 
i Р) 25 to 754 ph A 18inW  asxras М0-дгір nozzles positively stop liquid EXTERNAL MIX 
БОШ Fan Patteri 1. to 3.8 gph 8 india 497508 — flow when the compressed air is shut Designed for the highest flow rates. Allow the air 
ee юа 2815098 ой, Saving costly liquids. and liquid flows to be adjusted independently. 
Round Fan Pattern (No Drip) 25 975 ар 24 Ш w 38xT39 INTERNAL MIX Ideal for where precise liquid flow is needed. Can 
Siphon Fed р Mix the liquid and air inside the air dade on 1 ү a viscosity ads 300 cp. 
Fiat Fan Pattarn 0.1100.4gph__15inW__ 487525 сар for the finest atomization. Can be OLN Alr and: quid sides: dre pressure тес. 
011004001 —isinW axra 564 on liquids with a viscosity upto SIPHON FED 
Flat Fan Pattern (No Drip) 03 0 1 2 gph ES in w SaxT47 300 cp. i air and liquid side are Require no liquid pressure and can be used with 
.210 О.о gpn 16 In dla ressure ed. M "am ES 4 
Round Fan Pattern 0:310 1.9 gph Bin dia 401522 p Td - Me А lift 71 а iro 
Round Fan Pattern (No Drip) 0.2 to 0.8 gph 6191 іп йа 35XT42 siphon height. Can be used on liquids with а 


8india 35ХТ43 viscosity up to 200 cp. 
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PAINTING 
Roof & Leak Coatings 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Roof Coatings 


Acrylic Roof Coatings are liquid-applied seamless coatings that are sprayed 
or rolled onto a roof surface. Coatings turn white as they dry and adhere strongly 
to the areas where they are applied. They work well on pitched or steep-sloped 
roofs where they reflect sunlight, reducing heat transfer into buildings. These 
coatings also repel water and moisture for the life of the coating. Acrylic coat- 
ings are a short-lifecycle, low-cost roof coating option. 

Asphalt Roof Coatings are two-course processes applied to preserve the 
surface of a roof and it make it durable. Asphalt creates seamless, pliable water- 
resistant protection and levels irregularities on roof surfaces. The second coating 
is a protective to coat that repels moisture and UV rays. These coatings can be 
applied by spray, brush or paint rollers. 


KOOLSEAL mRusrounuw Henry. 


REFLECTIVE ROOF COATINGS #1 CHOICE OF PROFESSIONALS* 


Aluminum Coatings help improve buildings' energy efficiency at a lower price 
than acrylic coatings. These coatings are highly reflective and can lower roof 
temperatures and repel ultraviolet rays away from the surface. 

Silicone Roof Coatings are spray-applied onto a flat roof surface to repair 
cracks, blisters, and seams. These coatings increase protection from the 
elements and stop ponding water from seeping into roof substrates and causing 
leaks. Silicone lasts longer than other roof coatings, standing up to bad weather 
and high heat throughout its lifecycle. 

Roof Accessory Paints are professional-grade roof spray paints that closely 
match the original color of most roofing materials. They resist fading and protect 
against rust. For use on fascia, flashing, gutters, soffits, and vent pipes. 


Base Container Item 
Type — Reflective Color Coverage Area Size Dry Time Cure Time VOC Content Sub Brand Brand No. 
Acrylic Roof Coatings 
Acrylic No Gray 50 їо 100sqft/gal 4.75 gal 4to 12 hr 24 hr 16 g/L Kool-Lastick Kool Seal 4FJK1 
Water Yes White 50 to 100 sqft/gal 4.75 ga 24 hr 24 hr 50 g/L = Kool бегі 36MV74 
Yes White 50 to 100 sqft/gal 4.75 ga 6 hr 24 hr Less Than 16 g/L Blu2White Kool Seal ДЕЕ27 
Roof Coatings 
No Gray 100 sq ft/gal 4.75 да 4to 24 hr 24 hr 32 g/L Advanced Rust-Oleum 55ЕН58 
No White 100 sq ft/gal 0.9 gal 2 to 24 hr 2to 24 hr 50 g/L Dura-Brite Henry 40P313 
No White 100 sq ft/gal 0.9 gal 2 to 24 hr 2 to 24 hr 50 g/L Enviro-White Henry 40P311 
No White 100 sq ft/gal 0.9 gal 2 to 24 hr 2 to 24 hr 50 g/L Solar-Flex Henry 40P315 
Water No White 100 sq ft/gal 4.75 ga 2 to 24 hr 2 to 24 hr 50 g/L Dura-Brite Henry 40P314 
Acrylic Roof No White 100 sq ft/gal 4.75 ga 2 to 24 hr 2to 24 hr 50 g/L Enviro-White Henry 40P312 
Coating No White 100 sq ft/gal 4.75gal  2to24hr 21024 50 g/L Solar-Flex Henry 40P316 
40P312 No White 100 sq ft/gal 4.75 ga 6to 24 hr 24 hr 35 g/L = Rust-Oleum 55ЕН50 
yes wni e 5019100 51 gal 45 да 6 uu Я er Less Than 16 g/L — Kool Seal a, 
es hite sq ft/ga 75 gal r to 24 hr — — Henr 
Asphalt ноо! Roof Sealants 1 н ы 
Coating Water Yes White ^ 12.5 sq ft/gal T gal 2hr 1107 day = — Henry 40P306 
53PZ33 Yes White 12.5 sq ft/ga 10 oz 2hr 1to 7 day — — Henry 40P305 
Asphalt Roof Coatings 
Solvent No Silver 15 to 25 sq ft/gal 1 gal 24 hr 1to 3 day 359 g/L Storm Patch KoolSeal 36MV75 
Roof Cements 
ой Ко Black 12.5 sq ft/ga 3.5 gal 30 day 30 day 300 g/L Flashmaster Henry 35LR65 
No Black 12.5 sq ft/gal 5 gal 12 to 24 hr 30 day 300 g/L Flashmaster Henry 53PZ34 
Roof Leak Repair 
No Black 12.5 sq ft/ga 0.9 gal 2 to 24 hr 30 day 300 g/L Extreme Wet Patch Henry 40P303 
No Black 12.5 sq да 0.9 gal — 30 day 300 g/L Wet Patch Henry 40P298 
Oil No Black 12.5 sq ft/gal 3.3 gal = 30 day 300 g/L Wet Patch Henry 40P299 
No Black 12.5 sq ft/gal 10.1 oz 30 day 300 g/L Wet Patch Henry 40P297 
No Black 12.5 sq ft/ga 10.1 oz 2 to 24 hr 30 day 300 g/L Wet Patch Henry 40P302 
Aluminum Solven No Black 12.5 sq ft/ga 5 gal 12hr 30 day 300 g/L = Henry 53PZ33 
Sgor Coating Solem н 5050000950 24h 1107 d 300 g/L 35LR66 
olven! 0 ас sq ft/gal gal r to 7 day g — Henry 
3SLR67 Roof Sealants 
Water No Black З їо 100 sqft/gal 4.75 gal 6 to 24 hr 1to 7 day 0 g/L — Henry 40P308 
Silicone Roof No Black 100 sq ft/gal 0.9 gal 6hr 1107 day 0 g/L = Henry 40P307 
Coating Aluminum Roof Coatings 
411M23 Roof Coatings 
Solven No Gray 40105054 ft/gal 4.75 gal 24 hr 10 to 12 day 389 g/L = Rust-Oleum 55ЕН55 
No Gray 50 sq ft/gal 4.75 gal 24 hr 10 to 12 day 397 g/L = Rust-Oleum 55ЕН39 
Water No Silver 100 sq ft/gal 5 gal 2 to 24 hr 2 to 24 hr 50 g/L Aqua-Brite Henry 35LR67 
— Silicone Roof Coatings 
RUSFOLEUM Solven Yes White 100 sq ft/gal 1 gal = ihr Less Than 10 g/L Tundra Kool Seal 411М22 
PRINT Roof Coatings 
Ee Roof Solven Yes White 100 sq ft/gal 5 gal — 1hr Less Than 10 g/L Tundra Kool беа! 411М23 
Accessory Roof Sealants 
T Paint Solven Yes White 6 sq ft/gal 1.9 gal === 48 hr 25 g/L Pro-Grade Henry 54EP12 
1 55ER25 Roof Accessory Paints & Coatings 
Roof Touch- Up Paints 
Oil Bronze 10toi2sqft/can 1202  20minto hr 24 hr 584 g/L — Rust-Oleum 55ЕН25 
No White 10 їо 12sqft/can 1202  20minto 1 hr 24 hr 549 g/L = Rust-Oleum 55ЕН26 
Kool 
Roof Patching & aFJKe 
Repair Products " SEAL 
40P309 : " KUUL SEAL 
H e nr y. Kool Seal Acrylic Patching Cement—Stops leaks on 
ө cora or monssic А damp or dry surfaces. Blends in on existing white roofs. "qm STORM PATER 
. Storm Patch All-Weather Rubherized Cements— 
HARUST OLEUM Displace water from wet surfaces and create a tight seal. 
Roof Repair Flexx Sealer Permanent Leak Repair—Bonds 
8 immediately, seals instantly to clean dry surface. Never 
Fabrics hardens, cracks, peels or shrinks. 
1 i _ Container Item 
Used for waterproofing and reinforcement, they are gener- Description Type Size — Color Мо. 
ally used as a part of a three-course roof coating application Patching, Plugging, and Joint Compounds 
process that includes base coats and finishers (see coatings оа Caen Tube 10.502 White 4FJK6 
on this page). These fabrics include fiberglass cloths and Kool Seal Acrylic C í 
3 ; an 1150z White 4FJK7 
7 Patching Cement 
polyester-blend fabrics. Т 
Storm Patch All-Weather Tube i0oz Clear 4FJK3 
— - " " ANT -— T Rubberized Cement fateh 
esin Type olor Coverage Area Properties rani 0. torm Patch All-Weather Tube 10507 Black 4FJK4 
; ; Puncture Rubberized Cement Patch Қ 
шиши онну атт дадоа 
olyester ite 6inx rol — ust-Oleum Flexx Sealer Leak Repair A 
Resin Coated Yellow 6inx25ftrol ACT Непу 40Р301 and Sealer Roly E д 
Glass F Fabric Resistant y Flexx Sealer Permanent Roll 2inx3ft White 4FJK8 Flexx Sealer Roll Flexx Sealer 
White 4inx300fUrol —  Rust-Oleum 55ER08 Leak Repair Strip 9 mX е 4FJL1 4FJK8 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Rubberized Coatings, Asphalt Patch & Garage Floor Coating 


gp ашау Stops Leaks 


= | $Nu-Calgon ZINSSER®) 


Multisurface Rubberized Coatings 


[2RODUCT MD DEN. REP 
Rubberized Liquid Coatings Coverage Container Container Item 
apply to surfaces and then dry to Color — Area Size Type DryTime — Cure Time — Brand No. 
pply : y Rubherized Liquid Coatings 
be waterproof barriers. Rubber 
Rubberized Tape Adhesives Black 2 sq ft 207 Aerosol 24to48hr 24to48hr FlexSeal 55КЕ45 
37.5sqft 3202 Can 24 to 48 hr 48 hr Flex Seal 55KE52 
produce leakproof membranes Clear .250ft 2027 Aerosol 241048 г 2410481: Flex Seal 55KE46 
and insulation necessary to cover 37.5 sqft 3207 Can 241048 — 48hr FlexSeal 55KE53 
the entire surface of a pipe. Gray 12518 1402 Aerosol 2to3hr 2to3hr Нех Seal 55КЕ47 
; ; А 37.5sqft 3202 Сап 24 to 48 hr 48 hr Flex Seal 55КЕ55 
They can be used in conjunction White 1250! 1407 Aerosol  2103hr  2103hr Flex Seal 55КЕ5й 
with liquid coatings like epoxies 37.5sqft 3207 Сап  24t048hr  48hr FlexSeal 55KE56 ит 
to enhance surface protection. Solvent 3 { езіп та Шал ЭШЕ st aciei Bae We ісе 
А ; асі sq 02 ап 0 30 тіп min u-Calgon ier: метіне wn att Lt vv 
Withstands tear and abrasion. Clear 310548 104 Сап 24 hr 24hr Zinsser 36RD93 enr ae 
White 2054 16 02 Сап 201030 тіп 30min М№и-Саідоп 1ANJ9 Din Su RUD MR 22 
Item wae илм rau 
Coverage Area Tape Shape Color Surface Material Brand No. KT WI. 2 UL. (57 Grams 
Rubberized Tape Adhesives 
10 sa ft Continuous Roll Black Concrete, Metal, Wood Flex Seal 55KJ96 Rubberized Rubberized 
4 Continuous Roll White Concrete, Metal, Wood Flex Seal 55KJ99 Liquid Coating Tape Adhesive 
24 sq in Strip Black Concrete, Metal, Wood Flex Seal 55KJ95 55KE45 55KJ96 


Cool Rubberized Dip Coatings 


These coatings contain an air-dry, specialty rubber formulation that is peelable, flexible, 
insulating, non-slip, and durable. Metal parts may be dipped into the coating to enhance 
appearance, provide a soft grip, or protect the part from chemicals or abrasion. 


т 


COLOR GUARD 


Minimum Maximum 
Application Application Container Dry Огу Time Item 

Color Temperature Temperature — Size Applic. Method Time to Recoat Brand No. 
Black = = 1 gal Brush, Spray 24 hr 1hr —  3KZK5 
Blue -30 °F 200 °F 14.50z Brush, Dip, Spray 4hr 4hr Loctite 6KVD1 

-30 °F 200 °F 1gal Brush, Dip, Spray 4hr 4hr Loctite 6KVD2 
Green — — 1 gal Brush, Spray 24 hr 1hr —  3KZK7 

-30 °F 200 °F 1gal Brush, Dip, Spray 4hr 4hr Loctite 6KVD4 
Red — — 1 gal Brush, Spray 24 hr 1hr —  3KZL4 Чч Ein 

-30 °F 200 °F 14.50z Brush, Dip, Spray 4hr 4hr Loctite 6KVD3 z — " 

3BU19 


7l 


DEI 


LAU HIG 


RUSTOLEUM 


BRANDS 


Surfaces: Concrete 


SHELLS 


Garage Floor Coating Kits 


EpoxyShield Professional—2-component finish strengthens and 
protects concrete floors. Resists chemicals and standing water. 


EpoxyShield—One coat brightens floor with a clean, glossy, water- 
based coating. Protect against gasoline, antifreeze, motor oil, salt, 


hot tire pickup and cracking. 


Coverage voc 
Color Area Content 
EpoxyShield, Professional 
150 to 200 Less Than 
Dark Gray “sq ft/gal 2500 
150 to 200 Less Than 
Dunes Tan “sq ft/gal — 250g/L 
А 150 to 200 Less Than 
Silver Gray “sq ft/gal 25001 
; 150 to 200 Less Than 
Tile Red — soma! 25001 
EpoxyShield 
250 to 500 Less Than 
Clear sqfükit 75 g/L 
250 sq ft/ Less Than 
Gray pouch 50 g/L 
250 sq ft/ Less Than 
Tan pouch 50 g/L 
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Dry 
Time 


4 day 


4 day 


24 to 
96 hr 


4 day 


24 to 
72 hr 


72 hr 
72 hr 


Container 
Size 


2 gal 
2 gal 
2 gal 
2 gal 


1 gal 
120 oz 
120 oz 


Mir. 
Model 


238467 
238466 
203373 
238468 


292514 
251965 
251966 


Brand 


Rust-Oleum 
Rust-Oleum 
Rust-Oleum 


Rust-Oleum 


Rust-Oleum 
Epoxyshield 
Epoxyshield 


Item 
No. 


1ТВ04 
1TBG3 
3BU19 
1TBG5 


52JU45 
6KP68 
6KP69 


( A Peck) 


RUSTOLEUM 


BRANDS 


Sakrete—21HC47 is a liquid formula 
used to fill cracks up to 1^" wide. 
Accepts traffic after 5 days. 39UV47 
has a full cure time of 2 days. 


Perma-Patch—Patches potholes, 
utility cuts, and cracks. Bonds perma- 
nently to asphalt, concrete, steel, and 
wood. Apply in any weather condition. 
No mixing. Dries immediately; cures 
faster under greater volumes of traffic. 
Compaction can be accomplished by 
hand tamping. 


Perma-Patch 
32С17 


Asphalt Patch Paving Material 


GreenPatch 
39F847 


GreenPatch—Ready-to-use VOC-compliant 
formula contains recycled asphalt and 
permanently repairs potholes and cracks in 
pavement. Workable in all weather and can 
be installed in standing water. Accepts traffic 
immediately after application. 


Rust-Oleum—Concrete Patch and Repair is a 
2-part, industrial-strength epoxy that perma- 
nently bonds concrete, won't shrink or crack, 
and creates a surface stronger than concrete. 
For indoor/outdoor use. Fast curing; paintable 
in 8 hours. Easy mixing, low odor, no solvents. 


Container Mfr. Item 
Description Coverage Size Model No. 
Sakrete 
А 160 ft @ 1⁄4 in x іп 1 gal 120039 21HC47 
Blacktop Crack Filler 40 ft Q Vi inx JA in Tat 120041 39/47 
Perma-Patch 
Permanent Pavement Repair 3 sq ft @ 1 in 30 Ib PP-30-CP 13R450 
Black Asphalt Paving Compound 6 sq ft Q 1 in 60 Ib PP-60-C 37617 
GreenPatch 
Pavement Repair Patch 3 sqft @ 21 in x 21 in x 1 in 40 Ib GP40P 39F847 
Cold Patch 4sqft Q2 ftx2ftx1 in 50 Ib GP50 39F846 
Rust-Oleum 
Concrete Patch and Repair 14 Linear ft @ % in x іп 24 02 301012 52JU46 


PAINTING 
Concrete Patch & Repair 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


E-Z Stir Asphalt Filler/ 
Sealer—Do-it-yourself, easy- 
to-use formula stirs and applies 
easily. Reinforced for improved 
u^ traction and durability. 


v DRIVEWAY 


ASPHALT 
RESURFACER 


Top-Kote Asphalt Coating— 
Smooths, preserves, and 
protects weathered asphalt 
driveways. Renews and gives a 
black appearance to surfaces. 


Asphalt Pothole Patch—Use 
this solvent-based asphalt 

and aggregate compound to 
fill larger cracks and potholes. 
All-weather formula requires 
no mixing. 


40P317 


Henry. 
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Driveway Asphalt 
and Coating 


Asphalt Resurfacer—Fills and seals rough 
surfaces and cracks in asphalt driveways. 
Features a 7x rubberized formulation for long 
life and durability. Stir gel formula applies 


Asphalt Coating—Brush- 
applied sealcoat is ideal for 
home use. Stirs and applies 


easily, dries quickly, and reduces tracking. easily. 
Container Item 
Description Size Flash Point Dry Time Recoat Coverage No. 
Asphalt Resurfacer 4.75 gal 212°F 4hr 250 to 500 sqft 40Р317 
E-Z Stir Asphalt o 
Filler/Sealer 4.75 gal 212°F 4hr 250 to 500 sqft 40Р318 
Top-Kote Asphalt о 
Coating 4.75 gal 212°F 4hr 300 to 400 sq ft 40Р319 
o Immediately After A 
Asphalt Pothole Patch 1116 170° Compacting 2sqftx1in 40P320 
Asphalt Coating 55 gal 212°F 4hr 2200 to 4400 sq ft 35LR68 


Concrete Mixes 

= 50 Ib. pail 

Formulated with sand, gravel, and cement for 
repair and building jobs where concrete is more 
than 2" thick. 

21HC53 sets posts and poles easily without 
blending. Sets in 30 min. 

21HC52 includes fibers that help resist crack- 
ing due to shrinkage. 

21HC54 achieves 5000 psi strength. Also good 


" в for use іп concrete countertops. 
21HC54 


21HC55 is a general purpose concrete mix with 
a strength of 4000 psi. 
Mfr. Item 
Description Meets Model No. 
; ; ASTM C-387 and 
Fast Setting Concrete Mix ASTM C-270 120019 21HC53 
Crack Resistant Concrete Mix ASTM C-387 120018 21HC52 
5000 Plus High Strength Concrete Mix ASTM C-387 120020 21HC54 
High Strength Concrete Mix ASTM C-387 120021 21HC55 


39H820 


jme 


CRACK STIX | 
Crack Stix Permanent Concrete & 
Asphalt Joint & Crack Filler 


Easy to use with no mixing: Cut pliable cord to length, hand-pack, and heat with 
a propane torch. It melts instantly and cures quickly, accepting traffic in less 
than 20 min. Creates a permanent watertight bond. 


Container Mfr. Item 

Size Coverage Color Model No. 
Concrete 

10 Ib 125 ft @ 1^ in x ^ in Gray 2051 39H820 

10 Ib 225 ft @ V^ in x 1⁄4 in Gray 2061 30WM10 
Asphalt 

8 Ib 125 ft @ V» in x Ve in Black 2050 39H819 

10 Ib 250 ft Q % in x ^ in Black 2060 30//М09 
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Cer Л 


52VY64 


15F518 


Concrete Cleaners 


and Dissolvers 


Concrete and Asphalt Cleaner—Mild, 
acidic liquid used to clean concrete, masonry, 
and asphalt surfaces. Use to clean exiting 
surfaces prior to making repairs. 


Concrete Mortar Disolver—A safe, 
environmentally-friendly liquid alternative to 
aggressive acid concrete removers. Used to 
remove dried on cement, concrete, mortar, or 
Stucco from most surfaces. 


Container Item 

Description Size No. 
Concrete and Asphalt Cleaner 1at 21HC50 
Concrete Mortar Disolver 28 02 52VY64 


Tinted Concrete 
Mixes 


TintCrete Resurfacer— 
Resurface or patch concrete 
with this colored resurfacing 
material. Trowel, broom, or 
brush onto existing concrete. 


TintCrete Patch—Polymer- 
modified colored mortar 


Mfr. Item T 
Color Starts to Harden Model No. formula withstands up to 4500 

TintCrete Resurfacer, 50 Ib psi to resist cracks under 
Beige — 30 min to 1 hr GRA-DLC-21 — 15F511 d diti 
Gray — 30mintoihr ОВА-ПІС-16 15F520 !Ч00960 conditions. 

TintCrete Patch, 50 Ib 2 А 
Beige — 2010 40 тіп ОНА-0140-121 1542 + ‘TintCrete Concrete—Repair 
Black 201040тіп СВА-СТ40-151 156518 horizontal or formed areas with 

Fiat Conoco 155521. pourable colored concrete. Use 
Black 45min to 1.5 hr GRA-P38-1510 15rsig 10 patch and repair concrete 

Red 45 minto1.5hr GRA-P38-1310 15F516 from 1" to full depth. 


Find even MORE on Grainger.com? 
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OLKITE 


"FOR ANCHORING AND PATCHING 


Develops a compression strength of 
4500 Ib./sq.-in. within 1 hr. For applica- 
tions such as anchoring bolts, buildings, 
partitions, machines, appliances, tools, 
railings, hardware, and posts to concrete 
and other masonry floors and walls. 


Starts Container Mfr. Item 

to Harden Size Model No. 

5 Ib 10005 67173 

15 min 10 Ib 10010 67174 

50 Ib 10051 67175 
Polymeric Ел 


Jointing Sand овом 


For use with concrete pavers, cast stone, 
and natural stone products in patio, 
walkway, and driveway applications. 
Material fills the joints between pavers, 
to help prevent weed growth and sand 
erosion due to rain or water run off. 


Container Container Мет Pkg. 

Color Size Style No. Qty. 
Tan 50 Ib Bag 6ZFY3 8 
Gray 50 Ib Bag 6ZFY4 8 
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PAINTING 
Concrete Patch & Repair 


SSRUSTOLEUM 


BRANDS 


10095 Solids Flexible Joint Sealant 


2-component polyurea cures in 90 


min. Designed to control joints in mild rt dal 
to severe industrial environments. For 9 oz 
2202 


interior and exterior use. 


39UV63 


Ja 
is 220 » “> % 
Панне ProSpec 
Concrete Crack Repair 


PC Products—2-component epoxy 
gel works in temps, up to 115°F. 
Solvent-free and odor-free formula 
has a working time (20 min. at 75?F.); 
paintable after 4-hr. 


Sakrete—39UV52 is a flowable 
material designed to fill and seal 
cracks in concrete up to /4"W and 
"д". 39UV63 is trowelable and 
used for filling and sealing cracks in 
concrete up to 1" wide. 


Low VOC. 


DAP—Self-leveling for horizontal 
applications; for interior and exterior 


use. 
Full Cure 
Item Application Size Time 
PC Products 
Concrete Use to Anchor Bolts/ 8.6 oz. 4hr 
Anchoring and Rebar and Patch 
Crack Repair — Cracks In Concrete 1020. 4 hr 
Use to Anchor Bolts/ 2.8 02 4 hr. 
Epoxy Adhesive Rebar and Patch 
Cracks in Concrete 16902 4hr. 
Sakrete 
Concrete 
; 1 qt. 1 day 
Crack Repair Concrete Repair 
Pre-Mixed іш 2 days 
Concrete Patch at y 
DAP 
Repairs Cracks and 
Liquid Cement Surface Defects In іш thr 
Crack Filler Concrete, Self Leveling, qt. 
Ready-Mixed Formula 
Flexkrete 
poy urea Used As A Filler For 60mL _ 
Concrete Joints And Cracks Cartridges 
Titebond 
; Construction/ 
Self-Leveling i A 
Concrete Floor expansion Joints and 10.1 07. 1 дау 
Joint Sealant racks In Concrete 
Decks and Floors 
Tenon 
Commercial/Residential, 
Sealer nterior/Exterior, Masonry 1 gal. hr 
Commercial/Residential, 5 gal 4hr 
nterior/Exterior gal. 
Prospec 
Commercial/Residential, 
Sealer nterior/Exterior 4hr 
Item Application For Use With 
PC Products 
Static Mixing For Dispensing Concrete 
Nozzle And Crack Repair Mfr. No. 072561 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Item 
Coverage No. 
5.5 sq ft 38W370 
13.3 sq ft 38W371 


Coverage 


25.7 sq ft 
4 hr. 
4 hr. 


35 ft @ 4 
in x V^ in 
3 sq ft 
@ vein 


31 ft Q 4 
in x іп 


300 sq ft 
1500 sq ft 


Mfr. 
Model 


072561 
071021 
070505 
070529 


120026 
120547 


37584 


FK- 
PS100 Kit 


3191 


120823 
120822 


16,500 sq ft 120824 


Mfr. 
Model 


072226 


Item 
No. 


FlexKrete—Dual Component, 600 ML 
total when mixed cartridge with static 
mixing tube. 


Titebond—High-performance 
self-leveling polymer sealant fills 
contraction/expansion joints and 
cracks in concrete decks and floors. 


Prospec—Clear, non-yellowing, 
acrylic polymer membrane ideal for 
curing, sealing, and hardening of 
concrete, terrazzo, brick, and other 
cementitious materials. 


Item 
No. 


4AUX7 
4AUY2 
25F532 
25F533 


39UV52 
39UV63 


11Ү04 


3EGCS 


2GXU1 


487A67 
487A68 


487A69 


Pkg. 
Qty. 


4AUX8 2 


ocel 


Setting the Standard" 


Joint and Crack Repair 


1500SL joint and crack repair is a high-performance, one-part, moisture curing, 
self-leveling sealant for concrete, masonry, or asphalt joints. Non-gassing prop- 
erty makes it ideal for high temperatures and humid conditions. Starts to harden 
in 2 hr. and fully cures in 3 days. Remains flexible and is resistant to UV rays. 


Container Mfr. Item 
Color Coverage Size Model No. 
Gray 11.2 to 67.4 Linear ft 28 fl oz 699902 488H53 


Refractory mortars are used for laying fire brick. 
Temp. range of 40° to 100°F. Masonry mortar is 
used for tuck pointing mortar joints. Temp. range 


453T09 of 40? to 90°F. Mortars are gray in color. 
For Use 
On Surface Container Starts to Mfr. Item 
Material Coverage Size Harden Brand Model No. 
Refractory Mortar 
Brick, 0.5 cu ft 10 Ib 1hr Prospec 120913 453709 
Concrete, 
Stone, Wood 0.13 cu ft 50 Ib 1hr Akona 104319 453708 
Masonry Mortar Р 
Masonry 21.501 EHE sat 50р 25м JETomes МЗ 60х18 
39UV48 1LYG7 


Concrete Patching «Фр 


Sakrete Concrete Patch—Top 'n Bond patcher is a polymer-modified sand 
and cement repair mortar for resurfacing, patching, and general concrete 
repairs from featheredge to 1⁄2". Requires only the addition of water. 


DAP Concrete Patch—MNonshrinking ready-mix dries to hard finish. For inte- 


rior/exterior use. 
Container Mfr. Item 
Application Full Cure Time Size Model No. 
Sakrete Concrete Patcher 
n 2 days 10 Ib 120031 39UV64 
Concrete Repair 1 day 50 Ib 120032 39UV48 
DAP Concrete Patcher 
Patch Cracks and Breaks 1 day 1 gal 31090 1LYG7 
emu 1 um ша... mm 
Таун Quatre Heck тч T NE SS h 
с RUSTOLEUM Я RUSTOLEUM ; 
ERRUSTOLEUM ccs 
BRANDS 
3 
5499 SYSTEM = 
Concrete Кыныр 
Patching —À 
Compound Ri 
p {=== 


= 5499 system 
2-component system: must use base and acti- 


vator. Repairs cracks and damaged areas. No Containar іше ба теп 

priming required. Accepts light foot trafficin 12 ^, ^ вау 125 emt e 

hr. Activator included. 100% solid. б о Quin 
1633 


PAINTING 
Concrete Patch & Repair 


Scan. Order. Done. -- |? 
Details on page A1. 


15F502 ——= 
(<> TOMES| 2 
Fast Set 
10-Minute 
Concrete Repair 


Compound 


Permanently repairs cracks, 

spalls, concrete and deteriorated 
concrete. Can be applied in sub-zero 
temperatures. 

15F502 includes 2 pints each of 
Concrete Mender Parts A and B, 17 Ib. 
of aggregate, plastic trowel, rubber 
gloves, mixing bucket, and 3 Ib. of dry 


mixing tips, 10 Ib. of aggregate, plastic 
trowel, rubber gloves, and 3 Ib. of dry 
latex concrete resurfacer. 

15F507 includes Concrete Mender 
cartridges, 15 flow controllers, and 15 
static mixing tips. 


Container Mfr. Item 
latex concrete resurfacer. pe i Model ei 3 
15Ғ504 includes 2 Concrete Mender 2 Cartridge Kit JET2  15F504 
cartridges, 2 flow controllers, 2 static 12 Cartridge Kit ЈЕТ-12 15F507 


64UX16 White liquid is for use in concrete and 


masonry; dries clear and invisible. Starts to 
harden in 2 hrs. and cures in 1 to 2 days. 
Can be re-coated in 1 to 2 days. 


Container Container Item 
Style Size Coverage No. 
Bottle 1 gal 100 to 300 sqft 640Х16 

Pail 5gal 500 їо 1500 59 64UX17 
RUSTOLEUM 


BRANDS 


Concrete Repair 


InstaPatch Concrete Repair Kit—2- 
component polyurea repair compound 
cures in less than 15 min. Can be applied in 
temperatures as low as -5°F. 100% solid. 


RUSFOLEUM 


TurboKrete Epoxy Repair Kit & Nozzles— 
Fast-curing, nonsag epoxy is used for vertical 
and horizontal repairs. 100% solid. 


Item 
Description Coverage Includes No. 
InstaPatch 
Concrete — 230 ft Q 1⁄4 Y^ gal Part A and 
Repair Kit —inx'Ain — YégalPatB 30ВК20 
Item 
Description No. 
TurboKrete 
Epoxy Repair Kit, 9 oz. Cartridge 6DNX5 
Static Mixing Nozzle, 3 Nozzles 6DNX6 


LOCTITE. 


Loctite PC9410 
Magna-Crete 


2-component, concrete repair and 
grouting system. Bonds to most 
common construction materials. 


2VRN1 


Container Mfr. Item 
Application Size Model No. 
Compresse Strength 13,000 PSI, Rapid Setting, 1 gal 235572 2VRN1 
hemically Resistant, Summer and Winter 
Additives Also Available to Aid Cure Times 5 gal 235573 2VRN2 
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RUSTOLEUM 


BRANDS 


TurboKrete 
Concrete 
Patching Kit 


Б 


pe 
m 
NE 


6KP53 Repairs large cracks and deep 
5 holes. Can accept vehicular 
traffic in 6 to 8 hr. 3 to 4x stron- 
ger than concrete. 100% solid. 
Container Item 
Description Size Coverage No. 
А 4 fl oz (Part В) Activator, 13.1 Ib (Part C) 
Small Kit Aggregate, 27.5 fl oz (Part A) Base 0.15 cu ft SXPP2 
" 8 fl oz (Part B) Activator, 26.25 Ib (Part C) 
Large Kit Aggregate, 55 fl oz (Part A) Base 7.5 50 КРЗ 
е Я =f 
FlexKrete Concrete 
SEGAS | ied E FlexKrete 102 mortar for long-term repair 
is 3x harder than concrete. Flex-Prime 
os has excellent wet out properties blocking 
out moisture, providing deep pentration. 
Container Mfr. Item 
Application Size Color Model No. 
FlexKrete 102 Concrete Repair Compound 
Repair Concrete, Asphalt, Steel, Wood, 1 gal Gray FK102G-KIT 3Х/03 
Fiberglass, Marble, Build Ramps, Seamless 5 gal Gray FK-102G 3EGA8 
Floors, Resurface Concrete, Repair Anchor 
Bolts, Vertical/Horizontal and Overhead 
Sites, Non-skid Surface, ADA, Bridge 5 gal Clear — FK-1020 — 3EGCI 
Repair, Drain Repair, Manhole Repair 
Flex-Prime Concrete Primer, 2-Component 
Use As A Penetrating And Bonding Agent (2) 1-gal. Jugs Clear ЕК-Ргітег — 3EGC7 
^ 
39UV65 15F530 


11YG5 3 


Hydraulic Cements 


Quick Plug—Stops running water through deep cracks, holes, and imperfec- 
tions in concrete surfaces, both above and below ground level. 


TO 


Hydraulic Cement—Stops the flow of water through breaks in concrete or 
masonry walls and floors. Rapid setting with initial set-time of 1 to 3 min. and 
final set in 3 to 4 min. 


Concrete Foundation Repair Leak Stop, Anchoring—Quickly stop active 
leaks, plug holes, repair foundation walls and anchor equipment. 


Container Mfr. Item 

Starts to Harden Full Cure Time Size Model Brand No. 
Quick Plug Hydraulic Cement 

3 min 28 days 5 Ib 14086 DAP 11YG5 

3 min 28 days 10 Ib 14090 DAP 10L517 
Hydraulic Cement 

3 min 2 days 50 Ib 120030 Sakrete 39UV65 
Concrete Foundation Repair Leak Stop, Anchoring 

3 min 1hr 310 С118 Hydro Plug 15F529 

3 min 1hr 101b C120 Hydro Plug 15F530 

3 min Thr 50 Ib C121 Hydro Plug 15F531 


Anchoring Cements | 


2-component system for repairing spalled 

or deteriorating concrete. Can be used for 
overhead repairs. Solvent-free, high-strength, 
high-modulus, moisture intensive repair epoxy. 


Starts to Full Cure Container Mfr. Item 
Harden Time Size Model No. 
15 min 4hr 1 gal 071120 5UXR4 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Hard Hats 


Hard Hat ANSI Classifications 


ANSI/ISEA-Z89.1-2014 Impact and Electrical Insulation Classifications Class € - Conductive: Provides no protection from electrical 
Describes the impact Type I: Reduces the force of impact caused by a blow to the top of hazards. 
resistance and electrical the head only. Class G - General: Provides low-voltage protection up to 2.2kV. 


insulation properties of the Type II: Reduces the force of impact from a blow to the top or side Class E - Electrical: Provides high-voltage protection up to 20kV, 
hard hat. of the head. 


Hard Hat Suspension Types 
Pinlock Ratchet and Swing-Ratchet One-Touch and Staz-On 
Feature a band with evenly spaced holes Feature a knob for tightening or loosening the band to One-Touch have a clip that is squeezed and slid along 
on one end and pins on the other end that customize the fit. Swing-ratchet suspension helmets let the band to adjust fit. Staz-On suspension helmets 
fasten for a comfortable fit. the wearer reverse the position of the helmet without have a band with evenly spaced holes on one end and 
removing the suspension frame. pins on the other end that fasten to adjust. 


EN 
\ 
\ 
U | ы 
е 
„ч - ) \ d 
The Safety Company 


General Purpose NFL Hard 
Hats—Type 1 Class E 


= Non-vented 

Hats can be printed with the logo and colors of any NFL team. Front brim 
protects the face from sun, reduces glare, and helps shed rain. Protect against 
high-voltage conductors up to 20kV and vertical impacts to the top of the head. 
Used by construction workers, road crews, and other workers as required by 
OSHA. 


=ч 


Front Brim 
> CHOOSE: Item 
Material Series Graphics Accessory Slots No. 
One-Touch (4-Point) 
Polyethylene V-Gard® NFL Team Graphics Yes D0375 


U.S. Flag 
w/ Eagle 
H0843 


Camouflage 
H0843 


Stars & White w/Large 
Stripes U.S. Flag 
H0843 H0843 


Stars & Stripes White w/Small 


MER "eet Cool ЭМІ Zutara "t a wew JE ur 
The Safety Company тане METAL s 
General Purpose Hard А 

Hats—Type 1, Class E 


N t Stars & Stars & Stripes 
* Non-vented Stripes w/ Eagle 
Protect against vertical impacts and high-voltage conductors up to 20kV. Used 5167 5167 


by construction workers, road crews, and other workers as required by OSHA. 
Front and full brim protect the face from sun, reduce glare, and help shed rain. 
Full brim protects both the face and neck. See Grainger.com? for available 


colors. 


Material 
Pinlock (4-Point) 


Front Brim Full Brim The Safety Company 
Accessory tem | Accessory Шет 
Brand Series Slots No. Slots No. 


Freedom Series V-Gard 


Polyethylene MSA V-Gard® Yes D0311 Yes D0366 — 

Polyethy ene Honeywell North North Zone" Yes J5113 = = Hard Hats Type 1 J Class E 

Polyethylene Condor SL Yes J5421 — — = Non-vented 

Ratchet (4-Point) ЖЕ А R 

Polyethylene MSA " V Gard" " Yes 0031? Yes D0367 | Patriotic hard hats are printed with symbols of 

Polyethylene moothDome es — — i i 

Polyethy oe МЕА V Cards Yes НІНІ = = national pride, such as flags and eagles. Protect 

Polyethylene Honeywell North North Zone™ | Yes М Yes 46000 | wearers from vertical impacts to the top of the Camouflage 
Polyethylene ondor L Yes J5422 No J5423 iah- 475167 
Polyethy ene AM нз us 032 Na 13920 head and nigh- voltage conductors up to 20kV. See 

Ratchet (6-Point) Grainger.com? for available graphics. 

Polyethylene Bullard Classic — — No E5091 Front Brim Full Brim 
Ratchet (8-Point) J Item em 
Thermoplastic Honeywell Fibre-Metal ^ SuperEight Yes 65189 No 65183 Material Series Accessory Slots No. Accessory Slots No. 
Swing Ratchet (8-Point) Ratchet (4-Point) 

Thermoplastic Honeywell Fibre-Metal  SuperEight No 65190 No 65184 Polyethylene — Freedom Series® Yes H0843 No J5167 
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SAFETY Scan. Order. Done. ef 
Hard Hats Details on page A1. 


For Hard Hat ANSI classifications, see page 1635. 


Western-Style Hard 
Hats—Type 1, Class E 


Hats have a brim around the entire hat to protect 
from sun and glare. Cowboy-style side brims curve 
up to direct water and rain to run off the back of 
the hat. Protect workers from vertical impacts and 
high-voltage electrical hazards up to 20kV. 


Accessory CHOOSE: Item 
Material Slots Color Series No. 
Pinlock (6-Point) 
Polyethylene No Black, Tan Vulcan E3812 
Tan & White Ratchet (6-Point) 


~ Polyethylene No Black, Gray, Vulcan E3811 


ZF ‚Н [| 
m є. МБА 3M lā Bullard ішкім 
Heat-Resistant Hard Hats—Type 1, Class G 


J5165 4MD46 


Constructed of heat-resistant material that resists damage when exposed to high tempera- 
tures. Used in applications such as metalworking, forging, welding, and smelting. Protect 


against vertical impacts to the top of the head and low voltage protection up to 2.2kV. Front 
brims reduce glare and shade the eyes and face from overhead sun. Full brims protect the 
face and neck. See Grainger.com for available colors. 
Front Brim Full Brim 
Accessory Item Accessory Item 
Material Brand Series Slots No. Slots No. 
Pinlock (4-point) 
Phenolic MSA Skullgard No J5165 = — 
Ratchet (4-Point) 


Glass-Reinforced Nylon MSA Thermalgard Yes D0373 — — 
D0373 E5090 Phenolic MSA Skullgard No F8827 No 4MD46 
" Elevated 
Glass-Reinforced Nylon 3M Temperature Yes J5442 — 
Ratchet (6-Point) 
Polyethylene Bullard Classic Yes E5090 m — 
Ratchet (8-Point) 
Fiberglass Honeywell Fibre-Metal Roughneck P2A No 65194 — — 
Fiberglass Honeywell Fibre-Metal Roughneck P2A Yes 65192 — — 
[-] Fiberglass Honeywell Fibre-Metal Roughneck P2HN Yes 65197 — — 
Fiberglass Honeywell Fibre-Metal Roughneck P2A Yes 65195 — — 
Fiberglass Honeywell Fibre-Metal Roughneck P2HN No 65198 — — 
Thermoplastic Honeywell Fibre-Metal SuperEight No G5186 = — 
Swing Ratchet (8-Point) 
Fiberglass Honeywell Fibre-Metal Roughneck P2A Yes 65193 — — 
G5187 Thermoplastic Honeywell Fibre-Metal SuperEight Yes G5187 = = 


The Safety Company 


Miner's-Style Hard 
Hats—tType 1, Class G 


Hats sit closer to the head than traditional hard hats, giving 
them a slightly lower profile for working in close quarters. 
Integrated hardware allows a lamp to be attached. Protect 
against vertical impacts and provide low-voltage protection 
up to 2.2kV. See Grainger.com for available colors. 


Front Brim Full Brim 
Accessory Item Accessory Item 
Material Series Slots No. Slots No. 
Pinlock (4-point) 
Phenolic Skullgard No 5SKAW8 No 5КАМ/9 
Staz-On 
Polycarbonate Comfo-Cap No H0853 = = 
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SAFETY 
Hard Hats 


H3923 


EIL (ашаға 


Vented Hard Hats—Type 1, Class C 


= Polyethylene 

Venting helps dissipate heat to keep workers cool. Protect wearers from 
vertical impacts. Vents allow a clear path for electrical arcing, so hats 
should not be used in locations where electrical hazards are present. Front 
brims protect the face from sun, reduce glare, and help shed rain. Full 
brims protect both the face and neck. See Grainger.com® for available 
colors. 


Front Brim Full Brim 
Accessory Item Accessory Item 
Brand Series Slots No. Slots No. 
Pinlock (4-Point) 
Erb Safety — Americana Yes J5463 No J5465 
Bullard $62 Yes E3824 — — 
Ratchet (4-Point) 

Erb Safety — Americana Yes J5462 No Ј5464 
3M H-700 Yes G5160 — — 
3M H700 Uvicator® Yes G5162 — = 
3M H-800 = — No H3921 
3M H800 Uvicator® = No H3923 

Bullard 562 Yes E3825 — — 

MSA V-Gard® 500 Yes D0368 = — 
Ratchet (6-Point) 

MSA V-Gard® 500 Yes D0369 — — 


Honeywell Ешгезгез” 


m MEA @aSullard 


Safety Products for LIFE. The Safety Company 


Top- and Side-Protecting Hard Hats—Type 2, Class E 


= Polyethylene 

Padded to provide protection against vertical and 
angled impacts up to 60°. Provide high-voltage electri- 
cal protection up to 20kV. Worn when indicated by 


K2049 


KA/K 
Work-at-Height 
Vented Climbing 
Helmets—Type 
1, Class C 


= ABS material 

= Accessory slots 
Venting allows air to circulate and keeps 
workers cool. Protect the head from vertical 
impacts caused by falling objects. Should not 
be used in locations where electrical hazards 


Item 
are present. Helmets enclose the back and Brand Series No. 
side of the head and have a chin strap to Ratchet (6-Point) 
keep the helmet in place if a fall occurs. See an Зелені X5000 kanaa 
Grainger.com® for available colors. Petz Strato Alveo K2068 

Petzl Strato Vent K2069 
Kask Super Plasma — 53DH68 


K2064 


Work-at-Height 
Climbing 
Helmets—Type 
1, Class E 


= ABS material 

= Accessory slots 

= Non-vented 

Protect the head from vertical impacts caused 
by falling objects. Nonconductive and provide 
high-voltage protection up to 20kV. Helmets 


Item 
enclose the back and side of the head and have Brand Series No. 
а chin strap to keep the helmet in place if a fall Ratehet(6-Potnt) — — 
occurs. See Grainger.com® for available colors. 3M SecureFil" ^ ogg 

X5000 


iis В Front Brim Full Brim 
OSHA or where swinging objects (such as hooks or . [Accessory Item (Accessory Item 
chains) are present. Front brims shade the face and man { EXHI би: No. | Slots — No. 
eyes from sun and help reduce glare. Full brims also Honeywell North Yes 65765 
shade the neck. See Grainger.com® for available colors. _ North 
Erb Safety Omega ll? | Үеѕ J5466 — — 
MSA Super-V Yes K2045 — — 
Bullard Vector Yes E5647 — — 
Erb Safety Americana — — No J5467 
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SAFETY 
Bump Caps & Hard Hat Suspensions 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. E 


DAN 
Mri 
-C 
^2 

т 

т 
om 

х 


езе (Emm = 


Baseball-Style Bump Caps | 


= Hook-and-loop adjustment 

= Inner ABS shell 

Combine a traditional baseball cap over a bump cap insert. Worn by contractors, 
exterminators, and other workers who might bump into stationary objects such 
as beams or piping. Not ANSI rated and are not suitable for applications that 
require an ANSI-rated hard hat. 


Head Includes 
Protection LED > CHOOSE: Item 
Bump Cap Style Venting Lights Color Brand No. 
Baseball Cap Yes No Tan, Black Condor G5759 
Baseball Cap No No Dark Blue, Black, Green Occunomix — E9470 
Beige, Black, Green, Gray, Dark 
Baseball Cap Yes No Blue, Orange, Red, White, Yellow Surflex 67578 
Winter Baseball Cap Yes No Beige, Black, Dark Blue, Yellow —— Surflex 67579 
LED Baseball Cap Yes Yes Black, Dark Blue Surflex 67581 
Micro/Short Baseball Hi-Visibility Green, Skullerz By 
Cap, Front Brim Yes No Dark Blue, Black Ergodyne H9899 
Micro/Short Baseball Hi-Visibility Green, Skullerz By 
Cap. Front Brim — 7 77 Black, DarkBlue — — Erodym ` Front Brim Yes Yes Black, Dark Blue Ergodyne 16837 


1 d 
1 E y 


m4 Honeywell EzIe3re* 


Traditional-Style Bump Caps 


a Available in blue, green, Protect workers from minor injuries 
orange, red, white, and yellow; caused by bumping into a stationary 
high-visibility and other object. Worn by workers in confined 
colors, see Grainger.com spaces, crawl spaces, or near overhead 

= Polyethylene piping. Resemble a traditional hard hat 

= Pinlock suspension and are made of plastic so they can be 
used in food manufacturing. Not ANSI 


The Safety Company 


Head Protection Item 
Venting pram es rated and are not suitable for applica- 
85 ondor : А 
No, Yes MSA 0374 11015 that require an ANSI-rated hard 
Yes Honeywell North E3813 hat. 
Yes Erb Safety J5343 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Honeywell 


232356 


Safety Products for LIFE. 


Bump Cap Inserts 


Hard plastic inserts are worn under any hat or baseball cap to protect workers 
from cuts, minor bumps, and other injuries caused by walking or moving into 
a stationary object. Not ANSI rated and are not suitable for applications that 
require an ANSI-rated hard hat. 


Head Protection CHOOSE: Item 

Material Venting Color Brand No. 
ABS Yes Black Condor 237356 
Polyethylene No White Honeywell North 2KDZ5 
Polyethylene Yes Black Erb Safety 41N875 
Polypropylene Yes Gray Skullerz By Ergodyne 462P29 


4 


52LD17 ~ 52LD15 


23V891 


[с [мед 


The Safety Company 


ал 


Hard Hat and Helmet Suspensions 


= Suspension brand and helmet brand must be the same 

Suspensions are the part of the hard hat or helmet that rests on the wearer's 
head. They provide a gap between the headgear and head, which helps 
absorb shock and redirect impact force away from the head and spine. 
Suspensions should be replaced yearly as part of normal maintenance and 
inspection practices, or earlier if the suspension shows signs of wear. 


Honeywell Honeywell 


Item 
For Use With Fits Hat Size No. 

Pinlock (4-Point) 
Condor 

Front Brim 52LC84, 52LC85, 52LC86, 52LC87, 

52LC88, 521089, 52LC90, 52LC91 8/08 521017 
МЅА 

V-Gard(R) 67108 4LN50 
Honeywell North 

North Zone Hard Hats One Size Fits Most 497717 
Pinlock (8-Point) 

Honeywell Fibre-Metal 

P2A, P2HN Hard Hats One Size Fits Most 231891 
Ratchet (4-Point) 

Condor 

Front Brim 52L C92, 52LC93, 52LC94, 52LC95, 52LC96, 521097, 6/5108 52LD15 
521098, 521099, 52LD01, 521002, 521003, 521004, 521005 

Full Brim 52LD06, 52LD07, 52LD08, 52LD09, 

521010, 52LD11, 52LD12, 52LD13, 52LD14 8:108 521016 
МЅА 

SmoothDome(R), V-Gard(R), V-Gard(R) 500, V-Gard(R) GREEN Опе Size Fits Most 30ҒХ30 
Vanguard(TM) One Size Fits Most 30FX36 
V-Gard(R) 6% t0 8 1AVR7 
Honeywell North 

North Zone Hard Hats One Size Fits Most 497718 
Ratchet (6-Point) 

MSA 

SmoothDome(R), V-Gard(R) 500 One Size Fits Most 30FX31 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Faceshields & Visors 
Faceshields (conor! E 
= Meet ANSI Z87.1 standard when 

headgear or bracket is used in 34G163 


conjunction with proper visor to Faceshield 


create complete faceshield Assembly with 
Clear polycarbonate visors allow high Chin Guard 
clarity and are ideal for heavy-duty 2AUB7 4 
impact and heat-resistance applications. 

Visor Dim. Item 
Description w H Thickness No. 

Faceshield Assemblies 

Ratchet Headgear with Visor 15 V» in 8 in 0.06 in 4EZC4 
Ratchet Headgear with Visor 15 in 9 in 0.07 in 4EZC2 
Pin Lock Headgear with Flatfold Visor 15 i^ in 8in 0.04 in 4EZC6 
саса Headgear with Visor and Chin Guard 15 V^ in 7 in 0.04 in 2AUB7 

isors 

Replacement Visor for 4EZC2 15 in 9in 0.07 in ДЕ2С3 
Visors for 4Е2С2, 4Е2С4, 4EZC6, 4Е2С8, and 4EZC9 

Faceshield Visor, Universal 15 Yin 8in 0.04 in 4EZD3 
Faceshield Visor, Universal 16 in 8 in 0.04 in 4EZD1 
Faceshield Visor, Universal 16 in 8in 0.06 in 4EZD2 
Hard Hat/Cap Faceshield Frames 

—Foldback Faceshield Frame with Full Brim Attachment for Hard Hats — 0 4EZC8 _ Faceshield Frame with Full Brim Attachment for Hard Hats 4Е208 
Нопеуме = ^ ^ ^ ^ жа 

UVEX 21UN79 and 
Turboshield gg 
(Sold 

Faceshield Separately) 


a Meet ANSI Z87.1-2015 standard 


Visor Mfr. Item 
when headgear or bracket i is used Color Model No. 
in conjunction with proper visor Ratchet Headgear Only 

Black $9500  21UN79 


to create complete faceshield 


Polycarbonate Visors - 15 76 inW 
= Meet CSA 794.3 


x 9"H, 0.09" Thickness 


: қ Clear 59550 —21UN80 
Toric polycarbonate lens provides Clear with Antifog Coating 39555  21UNB1 
excellent optics and increased field Shade 3 59560 210084 
d А ;. . Shade 5 $0565  21UN85 
of view in chemical splash and debris -Hard Hat Adapter 
impact applications. Black 2. 59/0 __21UN86_ applications. Black $9510 21ШМ86 
Bionic Faceshield " i 
oneywe! 
Assemblies UVE 
= Meets ANSI Z87.1-2010 standard when 
headgear or bracket is used in conjunction with 
proper visor to create complete faceshield 
= Meets CSA Z94.3 
Clear polycarbonate window provides high clarity 
and is ideal for heavy-duty impact and heat-resis- 
tance applications. 4RB55 
Visor Dim. Mfr. Item 
нат Description ғу М H Thickness Model aliis 
atchet Headgear with Visor A i А 
-Replacement Visor Ит 90 Min _ 5850 _ 4856 Min ип 004п —58550—48856 
Headgear Assembly 
3M Only 4YZ58 won 2ELZ3 


Faceshield 


= Meet ANSI Z87.1-2015 standard when headgear or bracket is used 
in conjunction with proper visor to create complete faceshield 


Polycarbonate visors allow high clarity and are ideal for heavy-duty impact and 


heat-resistance applications. Propionate and PETG visors are suitable for splash, 


spray, and light impact applications. High-heat series visors are able to retain 
shape for longer periods of time at a higher temperature. 


Visor Visor Visor Dim. Mfr. Item 

Description Material Color Ww H Thickness, Model No. 
Ratchet Headgear (Visor Sold Separately) 
Ratchet Plastic Blue біп біп — 82501-00000  4YZ58 
Ratchet Headgear Polycarbonate Clear 10 %in6 vein — 82521-10000 2ELW6 
Faceshield Assembly 
Ratchet Headgear ^ polycarbonate Clear 14%in Qin 008іп 8273 2ELZ3 
Visors for 3M™ Headgear 
Propionate Propionate Clear_ 14 %2in 9in  0.08in 82700-00000  2ELY8 
Polycarbonate Polycarbonate Clear 14 “іп 9in 0.08 in 82701 4RC44 
Faceshield Components 
Polycarbonate Polycarbonate Clear 14 /іп7 Yin 0.04in 82543-00000 2ELZ2 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


V-Gard® Standard Frame 
with Debris Control 
12V755 


V-Gard® Frames and Visors 


The Safety Company 


= Meet ANSI Z87.1-2010 standard 
when headgear or bracket is used 
in conjunction with proper visor - Mir. Нет 


A Description Model No. 
to create complete faceshield V-Gard? Frames 


For MSA? Slotted Caps 


Frames—Sloped design has gutters to. Standard Frame. 10121266 121756 

guide liquids, chips, and other materials 218109100776 gy 10115730 120755 

off the frame and away from the line Visor көг: Mic. Шеш 

of sight. Color W Н Thickness Model Мо. 
Visors 


Visors—Polycarbonate visors are Clear 17 іп E jn 006, 10115840 346162 
j i ear In 2 In „Оа In 
resistant to impact and splash hazards. Cear 17 in 10% in o ogg" 10115853 346163 


Antifog and antiscratch coating. Green 17 in 10 96 in. 0.098" 10115854 346164 


Honeywell Honeywell 
Fasc Mem 


Faceshield 


Headgear 


= Meet ANSI Z87.1-2015 
standard and certified to 
CSA Z94.3 when headgear or 
bracket is used in conjunction 
with proper visor to create Mfr. — Item 
complete faceshield Headgear АНТЕ П North and Fibre-Metal ` 

Ratchet Suspension with 3" Crown Ғ300 151970 


Ratchet Suspension with 4" Crown — FA00— 2KFY7 
Ratchet Suspension with 7" Crown F500-H5 3ММ/Л 


: | | , Visor Visor Dim. Mfr. Item 
Visors—Propionate visors provide, Color М ИН Thickness Model Мо. 


distortion-free optics along with “бег 


15W957 


2KFY7 


Headgear—Made of Noryl® for 
durability and heat resistance. 


Clear 11an Bin 006 411801 T8WOST 
hemical and impact resistance. lear 16%in 8in 0.0біп 417801  2KFY8 
C Me mpacire Clear 16 іп 8in 0.06in  67500L 15W967 
Compatible with Fibre-Metal hard — Green 16/іп 8in 0.061п 4178IRUV5 2KFZ1 


hats with Quick-Lok™ blocks. Clear 19іп 9%in 0.06in 419901  2KFZ3 


23X909 


sellstrom. 


Product that works. 


Faceshield Assemblies 


= Meet ANSI Z87.1-2015 standard when headgear or bracket is used 

in conjunction with proper visor to create complete faceshield 
= Assemblies meet CSA Z94.3-07 CUL certified 
Polycarbonate visor provides high clarity and is great for heavy-duty impact and 
heat-resistance applications. Crown/chin guard on 23X909 offers extra side and 
bottom protection from splashes, dust, and contaminants. 
DP4™ Faceshield Assembly 4PE38 combines full-face coverage with shade 
5, 6, or 8 flip visor options, eliminating the need to wear 2 protective devices. 
Provides UV/IR protection during grinding, cutting, and brazing operations. 


Visor Visor 
Material Color w 


4PE38 


Visor Dim. Mfr. Нет 
Description H Thickness Model Мо. 


Faceshield Assemblies 


Ratchet Headgear with Visor Polycarbonate — Clear 15 “іп 8in 0.04in 530110 5DAD1 
аала евро Acetate Clear 19in біп 0.04in 528110 23X909 
аец Polycarbonate Clear 12 іп Qin 0.06in 532010 4PE36 
oic d Polycarbonate Clear 12%in 9in 0.06іп S32151 4PE38 
КИНИ Polycarbonate Clear 12 Жіп Qin 0.06in 532161 2KLE6 
ОРА" Ratchet Headgear Polycarbonate Clear 12 Жіп Qin 0.06in 532181 2KLES 


with Shade 8 Flip Visor 
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SAFETY 
Hard Hat Accessories 


» Universal size 
Over-the-Cap Liners—Feature hook- 


€ 
Winter Hard Hat Liners 


Scan. Order. Done. 


D 


Hard Hat 
Evaporative 
Cooling Pads 


Deliver cooling relief from 
on-the-job heat. 100% cotton 
material contains water-activated 
absorbent beads. Soak the reus- 
able liner in cold water for 10 to 
20 min. before attaching to hard 
hat suspension. 337212 includes 
an attached neck shade to shade 
and cool neck. 


Item 
Description No. 
Cooling Pad 33TZ11 


Cooling Pad with Neck Shade 337212 


etails on page A1. 


337212 


Item 
and-loop fasteners for attachment to cap Material Color No. 
suspension. mE Bue — 388? | fj ACCUFORM. 
н | Blue 3BB63 
with Fleece Liner = 
Ear Bands апа Balaclava—Wear over horye/Spandex. Blue 38860 Reflective Hard 
most hard hats. Ear bands fit snugly around yliclop Orange 3ВВ61 
the ears and top of the head. Acrylic Orange 3ВВ67 Hat Labels 
Self-adhesive retro-reflective 
microprism labels promote visibility. 
Measure 1"W x 4"L. Pkg. of 16. 
P CHOOSE: Item 
Color No. 
45NJ47 Coil Hard Blue, Lime Yellow, Red, ты 
Hat Lanyard Red/Orange, White mE (Hard Hat Sold Separately) 
(Hard Hat Sold 
Separately) 
v mr 40 
= ERS A 
Disposable 
5 ейін Safety Liner 
ҮТП " а 
KU High-tech wick wear absorbs and 
: evaporates sweat continuously, helping 
Squids Hard fas keep eyes clear. Plus it cools head in 
Hat Lanyards Description Color No. the summer and warms it in the winter. 
Elastic Lanyard with Buckle Lime 16M261 Hygienic liner traps oils, salts, and 
Secure hard hat to worker to Elastic Lanyard with Clamp Lime — 16M262 | odors. One size fits all headwear items. 
keep it from falling out of reach Coil Lanyard with Buckle Black 45NJ44 
н р Я 0 В ` Coil Lanyard with Buckle HV Lime 45NJ45 Item Pkg. 
Dielectric/nonconductive. 2-10. Coil Lanyard with Clamp Black 45NJ46 Color No. Qty. - 
max load limit. Coil Lanyard with Clamp HV Lime 45NJ47 Blue AFPK2 10 (Cap Sold Separately) 
(Hard Hats Sold Separately) 
6GLA7 6GLA8 6GLA9 
EJ 
Hard Hat j 
Keep one or several hard hats 
close at hand and off working 
surfaces with these racks. Fit 
any hard hat shape. 
Overall Overall Overall Item 
Description Holds Includes Material Height Width Depth No. 
Seat Back (1) Hard Hat — Epoxy Coated Steel 7% in 5% in 2 vin 6GLA7 
Seat Back (1) Hard Hat — Nickel Plated Steel 3 Жіп 12 Y% in 11 іп 5LTR3 
Universal Mount (1) Hard Hat Double-Sided Foam Tape Powder Coated Steel 3% in 2% in 3in 6GLA8 
Wall Mount (1) Hard Hat = Nickel Plated Steel 12 ^ in 1154 in 3in 5LTR4 
Wall Mount _ (4) Hard Hats Double-Sided Foam Tape Epoxy Coated Steel 3in 22 9^ in 14in 6GLA9 
Window Mount Kit for Use with 5LTR4 — (3) 3 in dia Suction Cups, Hardware Metal, Plastic — = — SLTRS 
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SAFETY 
Cooling Items & High-Visibility Headwear 


% fà | 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


16V832 


16V845 


a VONK GEAN.. 


Chill-Its Headwear and 
Sweat/Wristbands 


Evaporative Cooling—PVA material activates when run under water for 1 min. 
Provides cooling comfort for hours. Reusable; just rewet. 

Ranger Hats have a wide brim and constructed of 150 denier oxford polyester 
with vented mesh panels and PVA lining. Include Level 2 ANSI-compliant reflec- 
tive tape with contrasting color. 


2bEMK6 


33TZO3 


Cooling Headwear 


Absorptive Cooling—Absorbent moisture-wicking terry fabric draws sweat 


away from skin. 53CE32 


Item i j 
Description Pattern Color No. Keep cool on the job with reusable 
Evaporative Cooling 27 "E towels, bandannas, and sweatbands. 
Stars and Stripes Red/White/Blue 16V829 Just soak in cold water up to 20 min. 
Western Red 16V830 i ; ; A 
Bandannas with Cooling _ Western Navy 16V831 for instant cooling relief. Activate 
Towel and Tie Closure Solid Lime 16V832 towels in just a couple minutes— 
Solid “Blue 16V833 ipi Item 
Stars and Stripes Red/White/Blue 16V839 wear 1. Lu for Sn Description Color No. 
Western Red 16v840 | away dirt and Sweat. Wear Cooling  —MiraCool Neck Towel Blue 331202 
Bandannas with Cooling Towel р Western Navy 16V841 bandannas alone or with protective ^ ^ MiraCool Cooling Towel Blue 51VR19 
and Hook-and-Loop Closure i So ig aie 160812 hard hats. Cellulose sweatband Red/White/Blue_53CE31 
01 Blue ; MiraCool Neck Nav 33T203 
Stars and Stripes Red/White/Blue | 16V834 absorbs sweat and helps keep. it Bandannas et 3171 
Western Red 16V835 away from eyes and hands. Brightly ^ Blue 33TZ05 
Triangle Hats with Cooling Towel Western Navy 16V836 Absorbent Cellulose any 
Solid Tims 16V837 colored neck protector can be worn  Sweatband Blue 337714 
Solid Blue 16V838 with front or full-brim hard hats to Mesh Hard Hat Shade/ yellow тетя 
Ranger Hat, S/M Solid Green 16V845 provide shade and visibility. Neck Protector 
Ranger Hat, L/XL Solid Green 16V846 
Solid Blue 2EMK6 
A Solid Gray 35YY79 
Cooling Towel, 13 in L x 29% in W Solid Green 35YY80 
Solid Orange 35YY81 
NE Solid Pink 35YY82 
. Cooling Towel, Universal Solid Blue 54DF05 
Absorptive Cooling 
Stars and Stripes Red/White/Blue 2EMJ7 
Camouflage Green 2EMJ8 
Western Red 2EMJ9 
Dew Rags Western Blue 2EMK1 
Flames Black/Orange 2EMK3 
Solid Lime 2EMJ6 ҒА 
Solid Blue 2EMK2 mx 
Stars and Stripes Red/White/Blue 2ЕМН5 ergodyne КҮРЕ Vi 
Camouflage Green 2EMHG уол eran | Hi-Vis Lime Hi-Vis Orange 
Western Red 2EMH7 
Headbands А ee 
Western Naw zws | GloWear High-Visibility Headwear 
Flames Black/Orange БЕТИ » ANSI 107 Class compliant headwear — i 
; : em 
Sweatbands Solid Black 2EMJ5 Constructed of 150 denier oxford polyes- Color No. 
Wristbands, Pkg. of 2 Solid Black 2EMJ4 ter with vented mesh panels. Green, Orange J0289 
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SAFETY 
Cold Weather Headwear 


3BB64 


condor. 


Winter Headwear 


= Universal size 


Caps are worn directly over the head. Liners have an extended 
nape that covers wearer's neck for added warmth. 


2%! 


1HC48 


Item 

Description Material Color No. 
Beanie Cap Acrylic Blue 3BB66 
Nape Liner with Chin Strap Cotton Blue 3BB64 
Nape Liner with Detachable Face Cover Cotton Blue 3BB65 
Beanie Beanie Cap with Detachable Neck Wrap Сар Cotton, Neck Wrap Acrylic — Blue  ІН(48 - with Detachable Neck Wrap Сар Cotton, Neck Wrap Acrylic — Blue 1HC48 


D2583 


carhartt 


Cold Weather Headwear 


» One size fits all 

» Carhartt labels are sewn on 
Watch hat is 10096 acrylic, stretchable rib-knit fabric for comfort. Mask features 
an extra-long neck. 100% acrylic knit with 3M Thinsulate Flex 40g insulation for 
added warmth. 2-in-1 face mask is 100% polyester fleece hat with a pull-down 
face mask (90% polyester/10% spandex). Wicks sweat and fights odor. Tuck 
mask up inside hat when not in use. 


F8993 


> CHOOSE: Item 
Description Color No. 
Black, Brown, Lime, 
Watch Hat Navy, Orange D2583 
Mask Black, Charcoal F8993 


S 


P 
KA au 

Дь ТА 

o> 


MAXIT. M 
Cold Weather 
Headwear 


Moisture-wicking, nonallergenic, stretchable 
ProMAX IV polypropylene/spandex fabric 
blocks the cold and wind. Wear alone or as a 
liner. Universal size. 


P CHOOSE: Item 
Description Color No. 
HEADGATOR 6 in Black, Brown, 
1 Headgear Blue D4583 
HOTHEAD Balaclava Black, Brown D4584 
Z-BEANIE Beanie Cap Black, Brown D4585 D4584 
1642 GRAINGER. 
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Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


THE COLD 


Jogos. 


HAND WARMERS 


48JT80 
HOTHANDS 48JT81 Б 

кы сені 26KF07 
Heated Neck and Headwear 
» Long-lasting heat for head and ears 
= Designed specifically for use with HotHands warmers 
= Includes a free pair of warmers Item Pkg. 

Item Color No. Qty. 

HotHands heated neck and headwear help Neck Galler Black 48170 1 
keep the head and neck warm and comfort- — Balaclava Black 48JT81 1 
able when the temperature drops. Designed Headband Black дылы 1 

n * " ani armer = 
with special pockets to fit HotHands Hand Warmer — 26KF08 3 
warmers, this is the ultimate way to stay Foot Warmer —  26KF13 5 
comfortable when the weather gets cold. Напа Warmer  — 26КР14 10 


46W009 


RepnigülUtax: 
Cold Weather Headwear 


Universal size. Neck gaiter covers nose, mouth, ears, and neck. Face masks 
have a long neck for draft protection. Watch hat has a moisture-wicking 
polypropylene lining for comfort. 


H4626 46WO005 


> CHOOSE: Item 
Description Material Color No. 
Neck Gaiter Acrylic Black 461/009 
Face Mask Acrylic Lime, Navy, Sage, Orange H4626 
Watch Hat Acrylic/Wool Black 461/005 
ТІ (0 Р 
ШИ % 
M mi э 
46W132 
Cold Weather Headwear H4625 


Watch cap is stretchable. Aviator hat has a snap-up visor, pile-trimmed ear 
flaps with hearing holes under the flaps, and an adjustable chin strap. 


Description/ > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Material Size Color No. 
Watch Cap 
Acrylic with 3M Thinsulate Lining Universal High Visibility Green 46W132 
Aviator Hat 
100% Cotton Duck with Cotton L, XL Black, Brown H4625 


Lining Quilted to 3M Thinsulate 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Ear Plugs 
Ear Plug Shape 
> > 
Бей Bullet Cone Contoured-T Cylinder Flanged Pod 
Page 1643 Page 1643 Page 1644 Page 1644 Page 1644 Page 1645 Page 1645 
Noise Reduction Rating (NRR) Insertion Method 

Noise Reduction Rating (NRR) is the maximum -Level (db) Example of Noise Levels Боа ае Ein E hae п 18 Шш. 
number of decibels (dB) that a properly fitted hearing — — AMI EAEN compressed by hand betore being inserted Into the ear 
protector will reduce noise levels. When choosing the — ^ 120 T Лова canal. Once inserted, the earplug expands to create а seal. 
right hearing protection for your application, OSHA grilling Concreie Leaf Blower. | | Push-In—As implied by the name, push-in earplugs are 
suggests subtracting 7 from the NRR value, to help ОЙ Floor Fan inserted into the ear canal with a gentle push. They do not 
account for improper fit. need to be rolled and compressed before insertion. 


ЗМНА5 
ЗМНА6 


1VJY1 3NHF2 


5FV14 ыш 


Honeywell 
JM = [сб 
Bell-Shaped Ear Plugs 


= Disposable 

A flared end provides extra coverage outside the ear canal, and also provides a 
gripping point to aid insertion and removal of the plug. No-Touch plugs have an 
integral stem to help keep foam tips clean. 


6T546 


Uncorded Corded 
Pairs Pairs 
Ear Plug ltem Рег Item Per 
NRR Size Color Series Brand No.  Pkg. No. Pkg. 
Push-In Р 
29 dB M Purple No-Touch 3M ЗМНА5 100 | 3NHAG 100 
А Honeywell 
26 dB M Orange Quiet Howard Lelght 5ЕМ22 100 SFV24 100 
Roll-Down п 
33 dB M Yellow. E-A-Rsoft FX 3M WJY1 200 | 1VJY2 200 
33 dB M Yellow. E-A-Rsoft FX н 3M i — — | ЗМНЕ2 100 
қ oneywel 
33 dB Universal Orange MAX Howard Leight 5FV14 200 ЭЕТ 100 
3248 М Orange Condor Condor |22Е083 200 | 22ED82 100 
2848 5 Yellow E-A-R EZ-Fit 3M 6T546 200 | 1AVI8 200 
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3WE34 


st Q- 


A 2 


wi 


2FLL3 


6T545 


J с 400G21 


400G20 
E Honeywell 
HOWARD 


Bullet-Shaped Ear Plugs 


= Disposable 


Plugs have straight sides that gradually taper toward the rounded tip for a 
comfortable fit in the ear canal. Also called tapered ear plugs. 


Uncorded Corded 

Pairs Pairs 

Ear Plug Item Per Item Per 

NRR Size Color Series Brand No. Pkg. No. Pkg. 

Roll-Down 

33dB м 01а00е/ Ед nsor Superri 

Yellow perFit 3M 3WE34 200 3WE35 200 
E-A-Rsoft Yellow 

33dB M  Red/Yellow ES Blasts 3M 3GY48 200 3GY49 200 
-A-Rsoft Yellow 

33dB М Yellow Neon Blasts 3M 3NHF3 100 

-A-Rso 

33dB М Yellow Yellow Neons 3M 3NZF4 200 3NZF5 200 

33dB М Green Pura-Fit(R Moldex 2FLL3 200 2FLL6 100 

3348 М  Multicolor SparkPlugs(R) Moldex 2FLK8 200 2FLL2 100 

32dB М Yellow E-A-R TaperFit 3M 67545 200 3AC62 200 

32dB М Orange Condor Condor | 22ED80 200 | 22ED81 100 

Honeywell 
32dB М Orange X-TREME Howard 400G20 200 | 400G21 100 
Leight 


SAFETY 
Ear Plugs 


Find more information on Hearing Protection on page 1643. 


1MCD9 


Cone-Shaped Ear Plugs 


2NFC4 
= Disposable 

Designed with ridges that create rings of air pockets to help block out мав Size Color” 

noise. Shaft gradually tapers toward the tip for a comfortable fit in Push-in 0 aus 28x 
the ear canal. Integral stems help keep foam tips clean, and simplify зт 5. М Siler E 
insertion and removal. 23908 M Yelw _ 


fos 


6XF60 


Series 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Uncorded Corded 
Item Pairs Item Pairs 
| No.  PerPkg. | М. PerPkg.- 


RPush-ins — 


егі 


"а 


6XF59 
5FV09 5FV12 
Honeywell 
HOWARD 
LEIGHT 
Contoured T-Shaped Ear Plugs | Uncorded Corded 
б Ear Plug Item Pairs Item Pairs 
= Disposable enn Size Color Series No. Per Pkg. No. Per Pkg. 
Plugs are slightly flattened at the end to provide а gripping — ^" "gy qs Universal  WMagentuYelow Laser Lite | 6XF89 700 | бй 10 
point for insertion and removal. 30 dB Universa T Max Lite | 5FV09 200 | 5FV12 100 
\ =н 
3M 2NFC5 3WE33 : 


4 
оа 
Cylinder-Shaped 
Ear Plugs 


= Disposable 
Plugs have flat ends and the same 


48TC50 


diameter for the full length of the ear 5ХМ21 3NHF1 3NHP4 
plug. Also called barrel ear plugs. 
Uncorded Corded 
Ear Plug Item Pairs Item Pairs 
__NRR__Size _ Color — . . PackType — à à Мо  PPerPkg.| Pack Type М. Per Pkg. 
.Roll-Down Тм ЖЕРІ Й Жора Le 
L .. Yellow — | Cardboard Pillow Pack . . Plastic Bag 200 
L ... Orange/Yellow - Plastic Bag — А 200 
M Ye Plastic Bag 51211 200 
МЕ . Plastic Вад ЗМНЕТ 100 
M | | Plastic Bag — ЗМНРА 500 
M == — = 
M | | — — — 
М [— = Z 
M Г J Г — — — 


1644 GRAINGER. 


ШІ 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Ear Plugs 


30FX21 
3NHE5 
Uncorded Corded 
Pairs Pairs 
R Far Plug 5 Item Per Item Per 
NRR ize olor eries Brand Pack Type No. Pkg. | Pack Type No. Pkg. 
Honeywell Push-in EG К | = = E гас Түр E a = айт ШЕР нін 
HOWARD | MOLDEX| 28dB M Yellow E-A-R Push-Ins 3M = — | Plastic Bag 30FX20 200. 
LEIGHT 27 dB M Yellow — E-A-R UltraFit 3M | Plastic Bag 1МСЕ1 100 | PlasticBag 1MCE2 100 
2708 Universal | Blue AirSoft Honeywell Howard Leight | Plastic Case 3NHE2 100 | Plastic Case 5FT95 50 
Flanged-Shaped 27dB Universal Blue AirSoft — Honeywell Howard Leight | — — — | Plastic Case 5FT99 100 
27 dB M Yellow Fusion Honeywell Howard Leight; = -- -- | Plastic Case 3WU29 100 
Ear Plu S 27 dB M Purple Rockets Moldex Plastic Case 3NHL8 50 Plastic Bag 2EUL9 50 
g 27 dB M Purple Rockets Moldex = = — | Plastic Case 2EUNT 50. 
26 dB M ear Tri-Flange 3M = = — | Plastic Bag 3NHA7 100. 
= Reusable 26 В М ‘Cleat TiFange 3M m Plastic Ba 5PA90 100 
А 3 i 25d " ellow Е-А-В UltraFit astic Bag NHES astic Bag 30ҒХ2 
Multiple, tapered fins that flex to provide a 25dB Universal — Blue Smartrit — Honeywell Howard Leight = — | Plastic Вай 3GYE1 100 
comfortable, yet snug fit in the ear canal. 25dB Universal Orange SmartFit Honeywell Howard Leight — — — Гара 3WU28 100 
Fins also create pockets of air to help block - | Cardboard 
out noise. 25dB Universal Orange SmartFit Honeywell Howard Leight = — — | Pillow Pack 24C176 100 | 
21ЕР24 сы “є “9 
21EP25 энин? 
3NHH6 
Uncorded Corded 
Pod-Shaped Ear Plugs -Ear Plug А ltem Pairs Item Pairs 
» Disposable МВВ Sue Color Series Brand Pack Type No. PerPkg.| Pack Type No. Per Pkg. 
Large, ball-shaped end fills the ear canal, and 3048 М Green Glide Moldex Plastic Bag 21EP24 100 Plastic Bag 21ЕР25 100 
0 le-sh р Папа : Я f 29dB M Gray E-A-R Pistonz 3M —_ — — Plastic Bag 6ANU4 — 100 
a paddle-shaped handle provides a grip for 2848 M Yellow E-A-R Push-Ins 3M Plastic Bag 3WES1 100 Plastic Bag 2NFC6 500 
ushing the pod into place so there's no need 28 08 M Yellow E-A-R Push-Ins 3M Plastic Bag 30F058 200 Plastic Bag 3WE32 100 
i t i 4 th : lug. A good choice for 299b M Yellow —  E-A-R Fush-Ins 3M mE. = Plastic Bag —  30FX20 200 
0 touch or roll the ear plug. A good choice tor 25 (8 M Yellow E-A-R EXPRESS 3M Cardboard Pillow Pack 3AX81 100 (Cardboard Pillow Раск 2AJ13 100 
use in dirty environments. 25dB M Yellow E-A-R EXPRESS 3M Сагаһоага Pillow Раск 3NHH6 100  |Cardboard Pillow Раск 3NHH7 100 
3NHN5 
3NHP3 БЕУ19 
3EAU3 
3NHP2 вткЈа 3EAU4 6AP94 


Banded Ear Plugs 3M кее MODEX 


= Reusable band with disposable tips 


Ideal for intermittent use when switching between noisy and quiet Banded Ear Plugs | Replacement Tips 

i indi- Ear Plu Item Pairs Item Pairs 
areas. Less bulky than ear muffs and more convenient than indi NRR Size olor” Series Brand | "Me. рр. Мо Per Pkg. 
vidual ear plugs, they protect hearing where high levels of noise “Bell Shape т БЕКЕ ё қ | 
reduction aren't needed. Reusable band holds replaceable tips in E U- а: Green | Jazz Band Moldex 3EAU4 1 | 3EAU3 10 
place and allows them to be more easily inserted and removed “2848 n M Yellow _ E-A-Rflex 3M 3NHP2 1 3NHP3 — 5 
than standard ear plugs. Band can be worn over the head, under PTEE " M Yellow  E-A-R Caboflex 3M 6AP94 i ЗМНМ5 5 
the chin, ог behind the neck; it сап also rest around the neck when “dB M ~ Orange 083 Honeywell Howard Leight| 8TKJ4 1 _БЕ\19 50 
plugs aren't in use. 25 dB Universal Orange QB2 Honeywell Howard Leight|  9UA93 1 5FV21 50 
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SAFETY 


Metal Detectable Ear Plugs 
Find more information on Hearing Protection on page 1643. 


Bell Shape 
2GMP3 


3GYD9 


EX 
Flanged Shape 


Cylinder Shape 
2NFC8 


Cylinder Shape 


2NFC7 


E Honeywell 
IMOUDEX 3M БаР 
Metal-Detectable Ear Plugs 


= Disposable; except Flanged and Pod Shape are reusable 

Include metallic components that can be sensed by a metal detector. Commonly 
worn by workers in food manufacturing and pharmaceutical processing plants 
so that ear plugs lost on the production line can be easily found, to help prevent 


contamination of products. 


T 


Bullet Shape 


22bD79 


Flanged Shape 
14L954 


Pod Shape 
23X920 


Details on page A1. 


Scan. Order. Done. z 


Pod Shape 
2NFC9 


Contoured-T 
Shape 
4DY86 


Plugs expand within the ear to form a seal that reduces sound levels and helps 


prevent hearing loss in noisy work environments. Corded to help keep them 
from falling off, and allow them to rest around your neck when not in use. 


Note: For more information on plug shapes, see page 1643. 


Pairs 
Ear Plug Item Per 
NRR Insertion Method Size Color Pack Type Series Brand No. Pkg. 
Bullet Shape RE i 
33 dB Roll-Down M Blue Plastic Bag SparkPlugs(R) Moldex 2GMP3 100 
32 dB Roll-Down M Yellow Plastic Bag E-A-Rsoft(TM) 3M 2NFC8 200 
32 dB Roll-Down M Blue Plastic Bag Condor Condor 22bED79 100 
Contoured-T Shape Е. 
33 dB Roll-Down Universal Blue/Orange Plastic Bag Laser Trak Honeywell Howard Leight  4DY86 100 
Cylinder Shape 
33 dB Roll-Down L Yellow Cardboard Pillow Pack — E-A-R(TM) Classic(TM) 3M 2NFC7 200 
Flanged Shape 
25 dB Push-In M Yellow Plastic Bag E-A-R(TM) UltraFit(TM) 3M 14L954 200 
25 dB Push-In Universal Blue Plastic Bag SmartFit Honeywell Howard Leight 3GYD9 100 
Pod Shape 
28 dB Push-In M Yellow Plastic Bag E-A-R(TM) Push-Ins(TM) 3M 23X920 200 
25 dB Push-In M Yellow Cardboard Pillow Раск Е-А-В(ТМ) EXPRESS(TM) 3M 2NFC9 100 


1646 GRAINGER. 


Metal-Detectable Ear Plug Dispensing System 


Convenient all-in-one unit consists of a disposable dispenser, prefilled with a supply of metal-detectable ear 
plugs. Dispenses ear plugs one or two at a time to minimize waste and supply clean plugs for each user. 
Throw out the container when empty to eliminate the hassle of refilling. Dispenser must be wall mounted 
with the included bracket. Once installed, the bracket can be reused with replacement Moldex dispensers. 


Find even MORE on Grainger.com? 


Ear Plug Item Pairs 
NRR Cord Options Color Size Pack Type Series No. Per Pkg. 
Metal Detectable Bullet Shape 
33 dB Corded Blue/White M Plastic Ba SparkPlugs 32MU07 150 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


|MOLDEX. 


Ear Plug Dispensing Systems 


Consists of a disposable dispenser prefilled with a supply of ear plugs to provide a 
convenient all-in-one unit. Dispenser can be thrown out when empty to eliminate the 
hassle of refilling. Protects ear plugs from dust while keeping them readily available for 
use. Dispense ear plugs one or two at a time to minimize waste and supply clean ear 
plugs for each user. Require wall mounting and include a bracket for installation. Once 


installed, the bracket can be reused with replacement Moldex dispensers. 


Ear Plug 
NRR Cord Options Color Size Series 
Bullet Shape _ 
33 dB Uncorded Multicolor M SparkPlugs 
33 dB Uncorded Multicolor M SparkPlugs 
33 dB Uncorded Green M Pura-Fit 
33 dB Uncorded Green M Pura-Fit 
33 dB Corded Multicolor M SparkPlugs 
33 dB Corded Green M Pura-Fit 
3348  Uncorded | Assorted M ШЕЛ 
Pod Shape 
High-Visibilit Twist-In 
30 dB Corded ? Green y M PlugStation® 
Honeywell 
HOWARD 
LEIGHT 


Ear Plug Dispensers and Refills 


Pack Type 


Loose 
Loose 
Loose - 
Loose 
Plastic Bag 
Plastic Bag 


Loose 


Plastic Bag 


Dispensers release ear plugs one or two at a time with just the twist 
of a knob, to provide clean ear plugs for each user. Protect ear plugs 
from dust and contamination. Simple plug-n-play refill with prefilled 
canisters, or minimize waste with zip-top bags. Wall-mount, or place 
on a flat surface. 


Dispensers Canister Refills 
Pairs Pairs 

Ear Plug Item Per Item Per 

NRR Color Size Series No. Pkg. No. Pkg. 
Bell Shape 25 EZ d 
33 dB Orange M/L HL400 60UNO1 400 | 468F30 800 

Contoured-T Shape : | 

32dB  Pink/Yellow Universal НІ400 60UM99 400 | 468F33 400 
30 dB Green Universal — HL400 60UN02 400 | 468F32 800 


Ear Plug Dispensers and Refills 


Use with 3M refills to provide a dispensing point that protects ear plugs from dust while 
keeping them readily available for use. Dispense ear plugs one or two at a time to 
minimize waste and supply clean ear plugs for each user. Mount dispensers to a wall or 
place them on a flat surface. 


Ear Plug 

NRR Color 
Bell Shape 

33 dB Orange 
Bullet Shape 

33 dB Yellow 

33 dB Orange/Yellow 

33 dB Yellow 

33 dB Red/Yellow 

29 dB Yellow 
Cylinder Shape 

30 dB Orange/Yellow 

29 dB Yellow 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 
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Dispensers 
Pairs 
Item Per 
Series No. Pkg. 
One Touch; E-A-R Classic | 65RJ90 500 
One Touch; E-A-R 
Classic; Yellow Neons | 65RJ87 500 | 
One Touch; E-A-R 
Classic; SuperFit | 65802 500 | 
E-A-Rsoft; Yellow Neon 
Blasts; One Touch 65/88 500 
E-A-Rsoft; FX 65RJ89 500 
One Touch; E-A-R 
Classic; Yellow Neons ы 400 
One Touch; E-A-R 
Classic; SuperFit | 65RJ86 500 | 
One Touch; E-A-R Classic | 65RJ85 500 


SAFETY 


Ear Plug Dispensers and Refills 


Find more information on Hearing Protection on page 1643. 


Pairs 
Item Per 
No. Pkg. 
2FLK9 250 
2FLL1 500 
2FLL4 250 
2FLL5 500 
32MU06 150 
32MU08 150 
3NHC7 750 
527/35 150 
Bag Refills 
Pairs 
Item Per 
No. Pkg. 
| 54FH94 2,000 
54FH95 2,000 
468F36 2,000 


Refills 

Pairs 

Item Per 
No. Pkg. 
45JW41 500 
30FX18 500 
30FX19 500 
30FX23 500 
3GY50 500 
45JW42 500 
3NHL1 500 
3NHK9 500 


2FLL1 


468F30 


60UNO2 


30FX23 
Refill 
65RJ88 
Dispenser 
shown with 
included refill 
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SAFETY 
Ear Muffs 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


Find more information on Hearing Protection on page 1643. 


Dispenser 
3WU31 
with Refill 
3WU37 
(Sold 
Separately) 


t 


Ear Plug Dispenser and Refills 


Highly visible crank-handle dispenser provides a permanent location for workers to 
access disposable ear plugs. Tough anodized aluminum construction withstands constant 
use. Ideal for large factories and process industries that are looking to eliminate packag- 
ing waste. Wall-mountable. Holds 500 pairs of disposable ear plugs, sold separately. 


Honeywell 


HOWARD 
LEIGHT 


Pairs 
Ear Plug Item Per 
NRR Shape Shape Refills Color Size Series No. Pkg. 
Bell Shape - Dispenser Refills 
33 dB Bell Shape Refills Coral M MAX 3WU33 500 
30 dB Bell Shape Refills Orange S MaxSmall ^29EZ70 500 
Contoured-T Shape - Dispenser Refills 
32 dB ontoured-T Shape Refills Magenta/Yellow Universal Laser Lite — 3WU37 500 
30 dB Contoured-T Shape Refills Green M MAX Lite 3WU35 500 
Ear Plug Dispenser 
Leight? Source 500 3WU31 


475M53 


ой 


26Х629 


Honeywell 


HOWARD 
LEIGHT 


Passive Ear Muffs 


The Safety Company 


232422 


ЗТСМ5 


Empty Ear Plug Dispensers 


Dispensers can hold ear plugs of any brand or style to meet the needs 
of workers in different areas of a facility. Provide a cost-effective 
alternative to branded dispensers and allow open access for refill- 

ing and acquiring ear plugs. Can be wall mounted or placed on a flat 
surface to create a dispensing point for ear plugs. 


Dispenser Item 
Capacity Mounting Style — Lid Style H w D No. 
Acrylic = р _ _ ЕКУЛУ 
100 Pairs Table Тор, Wall Hinged Lid 5 %in Qin біп 237422 
200 Pairs Table Top, Wall Open 1075in 10%іп 10 %in 237424 
200 Pairs Table Top, Wall Open 13 йіп 11 іп Bin 232423 
High Impact PETG х E 
100 Pairs Wall Open Зп 9п 6%in  3TCN5 
100 Pairs Wall Hinged Lid 3 йіп дп 6%in  3ICN6 
100 Pairs Table Top, Wall Hinged Lid — Tíin біп 8in 4GMR9 
200 Pairs Wall Open Tiin 10 %in 10 %in 3Т0М4 
200 Pairs Table Тор, Wall Hinged Lid Тіп 121 8іп 46МТ1 


21рЕ18 


26Х623 


Passively block noise by relying on the insulating materials of the padded ear cups that create a seal around the ears. Typically worn in areas where workers don't 
need to speak with one another and the goal is to block all or most surrounding noise. Ideal for environments with intermittent noise because they can rest around 
the neck when not in use. As the NRR increases, ear muffs tend to get bulkier due to the larger ear cups and increased insulation materials. 


Shell Item Shell Item 

NRR Dielectric Color Series Brand No. NRR Dielectric Color Series Brand No. 

Behind-the-Neck Multi-Position _ 
31 dB No Black X 3M 475M51 26 dB Yes Yellow EM-105 Condor 2AAG4 
29 dB No Black, Red T05 3M Peltor 3NKY7 22 dB Yes Maroon 1000 3M 5AM41 
28 dB No Black VeriShield 100 Honeywell Howard Leight 499М97 21 dB Yes Red Condor Condor 26X623 
26 dB No Black, Green 101 3M Peltor 3NZF2 Over-the-Head 
25 dB No Black X 3M 475M48 31 dB Yes Black X 3M Peltor 21DE18 
25 dB No Black VeriShield 100 — Honeywell Howard Leight 499М96 30 dB No Black, Red 105 3M Peltor 16139 
22 dB No Black VeriShield 100 Honeywell Howard Leight 499М95 30 dB No Black, Green 105 3M Peltor 3JNF6 
21 dB No Black 95 3M Peltor 47018 30 dB No Black VeriShield 100 — Honeywell Howard Leight 499М93 

Hard Hat-Mounted 30 dB No Black, Yellow  Мегібһівіа 100 — Honeywell Howard Leight 499М94 
31 dB Yes Black X 3M Peltor 52JH59 27 dB No Black, Green 101 3M Peltor 47017 
27 dB No Black, Red 105 3M Peltor 16137 27 dB Yes Black, Chartreuse X 3M Peltor 21DE17 
27 dB No Black VeriShield 100 — Honeywell Howard Leight — 499N01 27 dB No Black, Yellow | VeriShield 100 — Honeywell Howard Leight 499М92 
27 dB No Black, Yellow VeriShield 100 — Honeywell Howard Leight 499N02 26 dB No Yellow Condor Condor 26X627 
27 dB Yes Gray SoundControl HPE MSA 5LE90 26 dB No Black VeriShield 100 Honeywell Howard Leight — 4899M91 
26 dB Yes Black X 3M 475М53 25 dB No Yellow 98 3M Peltor 47016 
25 dB Үеѕ Gray SoundControl SH MSA 22EY59 25 dB Yes Yellow Condor Condor 26X622 
24 dB Yes Black, Yellow X 3M Peltor 52JH56 24 dB No Red Condor Condor 26X625 
24 dB No Black VeriShield 100 Honeywell Howard Leight 499М99 24 dB No Black VeriShield 100 Honeywell Howard Leight 499М89 
23 dB No Yellow 98 3M Peltor 47019 24 dB No Black VeriShield 100 — Honeywell Howard Leight 499М90 
21 dB No Black VeriShield 100 — Honeywell Howard Leight 499М98 21 dB No Black 95 3M Peltor 4T023 
20 dB Yes Black X 3M 475М52 21 dB No Red Condor Condor 26X626 
18 dB No Black, Red Condor Condor 26X629 

1648 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Ear Muffs 


Find more information on Hearing Protection on page 1643. 


Communication Ear Muffs 


Two-way communication headsets with noise-canceling microphone allow 
users to clearly deliver and receive messages even when surrounded by high 
levels of noise. Built-in programmable two-way radio and bluetooth technology 
for easy wireless connection. Include rechargeable Li-lon battery and charger. 


Shell Item 
NRR Dielectric Color Series No. 
Over-the-Head y 
28 dB No Blue WS" LiteCom PRO III 406W26 
Behind-the-Neck 
28 dB No Blue WS" LiteCom PRO III 406W27 
Hard Hat Mounted 406W26 406W28 
25 dB No Blue WS" LiteCom PRO III 406W28 


Honeywell 


HOWARD 
LEIGHT The Safety Company 


Impulse Noise Protection Ear Muffs 


Electronically filter out constant, loud noise and short bursts of high-volume 
noise. Electronic hearing protection ear muffs reduce, or attenuate, loud noises 
while still allowing you to hear ambient sound. Often worn to protect against 
impulse (or impact) noises such as gunfire or metal stamping, pressing, and 
forging sounds. 


Shell Item 

NRR Dielectric Color Series Brand No. 
Hard Hat-Mounted 

21 dB No Yellow Impact Honeywell Howard Leight — SWUS4 
Over-the-Head E 

30 dB No Black, Yellow —— Impact Pro ^ Honeywell Howard Leight 527/60 

30 dB No Black Impact Pro — Honeywell Howard Leight 52W1T14 

26 dB No Black TacticalPro 3M Peltor 3RXE9 

2 ag No Black impact Sport Honeywell Howard Leight ANI 

0 ra actica eltor 
19 dB Yes Black Supreme Pro MSA 3THJ1 2тУ55 этни 
Honeywell 


HOWARD 
LEIGHT The Safety company 


Replacement Pad Kits for Ear Muffs 


Kits extend the life and restore the performance of ear muffs by replacing worn 
or lost ear cup pads. Can also be used to supply clean pads for a new user. New 
pads optimize hearing protection by maintaining a proper seal around the ears. 


Item 
For Use With Brand No. 

Replacement Ear Muff Pad Kit 
Peltor Model No. MT32H01 and MT32H02 3M Peltor 3NHA1 
MT, HT, Alert, TacticalPRO, PowerCom, LiteC 3M Peltor 3NHA2 
Most Welding Helmets, Sandblasting Hoods, Hard Caps, 3M Pelt 3NHE1 
Bump Caps And Fire Helmets, 21dB Mfr. No. H6 HY6/V stor 
All Howard Leight Ear Muffs and Thunder T3s Honeywell Howard Leight 3NKW4 
All Howard Leight Ear Muffs and Thunder T2s/T2H Honeywell Howard Leight 3NKW5 
All Howard Leight Ear Muffs and Thunder ТІЛІН/ТІР Honeywell Howard Leight 3NKW6 
All Howard Leight Ear Muffs and Leightning L3s/ Т Т i 
L3H/L3N/L3HV and Viking V3 Ear Мий oneywell Howard Leight | 3NKWT 
All Howard Leight Ear Muffs and Leightnin i 
L2s/ 2H ОШОН ЗНН А ak Е oneywell Howard Leight 3NKW9 

oward Leight Ear Muffs and Viking т т А 
Lightning LIs/LTH/LIN/LTHRVILONILOF oneywell Howard Leight 3NKX2 
ХТА and X1P3E Peltor Earmuffs X Series M Peltor 21DE24 
X2A and X2P3E Peltor Earmuffs X Series 3M Peltor 21DE25 21DE25 
ХЗА and ХЗРЗЕ Peltor Earmuffs X Series 3M Peltor 21DE26 
ХАА and X4P3E Peltor Earmuffs X Series 3M Peltor 21DE27 
X5A and X5P3E Peltor Earmuffs X Series 3M Peltor 21DE28 
Mfr. No. R-01526 Honeywell Howard Leight 366712 
Supreme Pro(TM) Headsets _ MSA 3THJ3 
Howard Leight Mfr. No. 1030110 Stereo Ear Muffs Honeywell Howard Leight 6TUK9 3THJ3 
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SAFETY Scan. Order. Done. [= 
Safety Glasses Details on page A1. 


S J Lens Lens Frame Item 
25 4 Key Color Coating Color No. 
í “ Р Addison 
Clear Anti-Scratch Clear 4VCK9 


Clear Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Clear 4VCL2 
A Gray Anti-Scratch Gray 4VCL1 
Gray Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Gray 4VCL4 
Amber Anti-Scratch Amber 4VCL5 
Brooklyn 
Clear Anti-Scratch Black 4VCJ2 
Clear Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Black 4VCJ3 
B Gray Anti-Scratch Black 4VCJ4 
Gray Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Black 4VCJ5 
Light Gray Anti-Scratch Black 4VCJ8 
Blue Mirror Anti-Scratch Black 4VCJ9 
Chaise Rocks 
Clear Anti-Scratch Black/Clear 4VCE2 
C Clear Anti-Fog Black/Clear  4VCES 
Gray Anti-Fog Gray 4VCE6 
Condor V 
Clear Uncoated Clear 4EY97 
Clear Anti-Scratch Clear 1FYX6 
Clear Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Clear 1FYX7 
Gray Anti-Scratch Gray 1FYX8 
D Gray Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Gray 4VCG2 
Gray Mirror Anti-Scratch Gray 2ERE6 
Light Gray Anti-Scratch Clear 1XPR2 
Amber Anti-Scratch Amber 1XPJ5 
Blue Anti-Scratch Blue 1XPK6 
Blue Mirror Anti-Scratch Brown AVCF8 
Condor Mini V 
Clear Uncoated Clear 4VCG3 
Clear Anti-Scratch Clear 1ETK2 
Clear Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Clear 1ETK3 
Gray Anti-Scratch Gray 1ЕТК5 
E Gray Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Gray 4VCG4 
Light Gray Anti-Scratch Clear 1ETK6 
Gray Mirror Anti-Scratch Gray 4VCG6 
Amber Anti-Scratch Amber 1ETK4 
Blue Anti-Scratch Blue 4VCG5 
Blue Mirror Anti-Scratch Brown 4VCG7 
Condor Visitor 
Clear Anti-Scratch Clear 4VCL8 * 
Clear Uncoated Clear 4VCL9 t 
Е Gray Anti-Scratch Gray 4JND6 
Amber Anti-Scratch Amber — 4JND7 
1VW17 4EY99 5JE26 - Green Scratch-Resistant Green 4JND8 
nticer 
Clear Anti-Scratch Black 1ҒҮҮЗ 
G Clear Anti-Fog Black 4VCE9 
Gray Anti-Scratch Black 1FYY4 
Light Gray Anti-Scratch Black 1FYYS 
ігі 
Clear Anti-Scratch Black 4VCK2 
Frameless P. 0. Clear  Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static | Black  4VCK4 
aveps 4VAZ6 H Gray Anti-Scratch Black 4VCK3 
Safety Glasses Light Gray Ant-Sora ch Black Avia 
Amber Anti-Scratch Black 4ҮСК5 
= Meet ANSI Z87.1 J. Oxulux—Wraparound design with ‘ E Mirror Anti-Scratch Black 4/СК6 
о, А А ramer 
= 99.9% UV protection contoured padded temples, nonslip gel pad, and i Gray Anti-Fog Black  52WR03 
A. Addison—Has 9-base lenses and provides universal nosebridge. байк Clear Anti-Fog Black — 52WRO4 
180? field of vision. Curved temples with soft Қ, Oxulux OTG (Over-the-Glass)— Clear Anti-Scratch Clear 2/К79 
tips. Nonsli i i В Gray Anti-Scratch Gray 2VLA1 
ips. Nonslip nosepiece. Wraparound design with contoured padded J Gray Mirror Anti-Scratch Clear  2VLA3 
B. Brooklyn—Wraparound frame, curved bayonet temples, nonslip gel pad, and universal Gray Mirror Anti-Scratch Gray 2VLM 
EAS А н nosebridge. Universal size. Fits over most Light Blue Scratch-Resistant Blue 2VLA2 
temples with integrated side protection, and iption al Oxulux OTG (Over-the-Glass) 
universal nosebridge. prescription glasses. к — аг Ао Gray Awto 
i ` " ray nti-Fog ray 
C. Chaise Rocks—Nonslip design with E boot i E БД 1. Quest | жаға: pera 
bayonet temples and universal nosebridge. emp'es and Integra: brow bridge provides а LE NM pak MIR 
wide field of vision. Gray Anti-Scratch Black ТҮЙЙТВ 
D. Condor V—Features flexible, contoured Quest OTG (Over-the-Glass) 
spatula temples. M. Quest OTG (Over-the-Glass)—Extra large M Clear Anti-Scratch Black — 1VW17 
Size. 1-pc. design with adjustable temples and “Persuader 
E. Condor Mini V—Smaller size eyewear integral brow bridge provides a wide field of Clear Antitog Black AVAE 
features flexible spatula shield temples isi Gray Anti-Scrateh Black А 
р ples. vision. N — Gray Anti-Fog Black — 4VAWS 
F. Condor Visitor—Universal size with ѕраїша М, Persuader—Contoured floating lens Gray Mirror HIDE T Gray АРАП 
temples. 4JND6 to 4JND8 are 1-рс. construc- ^ improves field of vision. Wraparound frame, Wasko 
tion, vented style. Fit over most prescription bayonet temples with cushioned sleeves, and Clear Anii Fog An-Seratch Апісвае — Clar “МСН 
glasses, except 4/18 is designed for smaller — soft gel nosepiece. Gray Anti-Scratch Gray 5JE27 
faces. . 0 _ Light Gray Anti-Scratch Black/Clear  1FYY1 
0. Wasko—1-pc. molded frame and lens with Gray Mirror Scratch-Resistant Gray 4VCH3 
G. Enticer—1-pc. wraparound design with padded flexible temples. Amber DILE C аваа. 
cushioned bayonet temples and nosepiece. aor ini 
у p B P. Wasko Mini—1-pc. molded frame and lens  WaskeMmi- АЙТБҮ Dex AW 
H. Jbird—Has 9-base lenses and spatula with padded flexible bayonet temples. Small P — Gray Anti-Scratch Gray 4VCD8 * 
temples with soft tips. Allows 180° field of size. Winger г . 3 
vision Clear Anti-Scratch Silver 1VT96 
Q. Winger—integrated side shields and metal о атр гга Scratch Resistant ever 10787 
І. Kramer WP—Wraparound design and soft — alloy temples with nonslip rubber head grips. Gray Mirror Scratch-Resistant Gray AVAZG 
rubber temple ends for a more comfortable fit. * Small size. } Pkg. of 12. 
1650 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Half-Frame Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1-2010 
= 99.9% UV protection 


Wraparound design with universal nosebridge. 


A. Agitator—Rubber temple tips 
and the included lanyard cord help 
keep the eyewear secure. Half-frame 
glasses have ventilated, straight-back 
flexible temples and a built-in rubber 
nosepiece. 


B. Maddog 111—1 -рс. design with 
adjustable temples and integral side 
shields. 


C. Nagle—Wraparound frame with 
10-base lenses and curved temples. 
Allows 180? field of vision. Universal 
nosepiece. 


D. Nome—Spatula temples and clear, 
soft, gel nose pad. 


G. PMXTREME—Built-in rubber 
nosepiece for a comfortable fit and 
rubber temple tips help keep glasses 
secure and in place. Include a black 
lanyard cord for extra security while 
wearing. 


H. ProFlyer—Dual polycarbonate 
lenses, bayonet temples, and metal 
frame. 


1. Spirit—1-pc. design with adjust- 
able temples, integral side shields, and 
wide field of vision. 


J. Thecla—Durable polycarbon- 
ate frame with dual lenses. Flexible 
fingers on the soft nosepiece and long 


A. 
52YP41 


Safety Glasses 


padded temple tips for comfort and fit. 


F. Persuader Metal—Wraparound асов cord. 


metal frame with spatula temples and 
adjustable nosebridge. K. Thunder—Ratchet-action temples 


and nonslip rubber head grips. 


Lens Lens Frame Item 
. Key Color Coating Color No. 
Agitator Ё Е 
Smoke Mirror Anti-Scratch Black 52YP40 
Amber Anti-Scratch .. Black 52YP41 
A Gray Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static ^ Camouflage 52YP42 
Amber Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static ^ Camouflage 52YP43 
Blue Anti-Scratch Black 52YP44 
Blue Anti-Scratch Black 52YP45 
Maddog Ill 
Clear Anti-Scratch Blue AVCA2 
B Clear Anti-Scratch Black 1VT99 
А Gray Anti-Scratch Black 1VW10 З 
Nagle J 
C Gray Anti-Scratch Blue 4VCH7 G 
Nome = 
Clear Anti-Scratch Blue AVAZI 23Y625 
Clear Antifog Black 4VAYS 
Gray Mirror Anti-Scratch Black 1FYZ6 7 
Light Gray Scratch-Resistant Blue 4VAZ3 РА 
Gray Mirror Anti-Scratch Black 1FYZ5 f 
D Amber Anti-Scratch Black 4VAY7 
Blue Anti-Scratch Black AVAY6 
Blue Mirror Anti-Scratch Blue 4VAY9 
Clear Anti-Scratch Black 5JE24 
Gray Anti-Scratch Black 5ЈЕ25 
E Amber Anti-Scratch Black AVAY8 H. 
Persuader Metal _ E Р 1ҒҮҮ9 
F Gray Scratch-Resistant Gray 4УАХТ 
РМХТВЕМЕ as 
Clear Anti-Scratch Black 23Y617 М 
Clear Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static Black 23Y618 2 
G Gray Anti-Scratch Black 23Y619 2 - 
Gray Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static Black 23Y620 І 
Light Gray Anti-Scratch Black 23Y625 а 
ProFlyer 1VW24 
H Gray Scratch-Resistant Gray 1FYY8 
А Gray Mirror Anti-Scratch Gray 1ҒҮҮ9 
Spirit 1 T | 
Clear Anti-Scratch Black 1VW22 
Clear Anti-Scratch Blue 1VW24 
І Clear Antifog Black 4VCC7 
Clear Antifog Blue 4VCD2 
Е Clear Anti-Scratch Blue 1VW25 
Thecla J. 
Gray Anti-Scratch Black 307664 302С69 
4 Light Gray Anti-Scratch Black 307667 
А Welding Shade(s) Anti-Scratch Black 307069 , 
Thunder 
Clear Anti-Scratch Black 1VW11 
Clear Anti-Scratch Blue 1VW14 
K Gray Anti-Scratch Black 1VW12 
Gray Mirror Anti-Scratch Black ШЕ 1VW12 
Welding Shade(s) Anti-Scratch Black 4VCA7 
Clear Antifog Black 4VCA4 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1651 


SAFETY Scan. Order. Done. == 
Safety Glasses Details on page A1. 


B. 
52YP36 


C. 
1ЕҮ21 D. 
Lens Lens Frame Item 
Full-Frame Safety Glasses Key Color Coating Color No. 
» Meets ANSI Z87.1-2010 C. Freeze llI—Nonwraparound Antagonist ; : — 
= 99.9% UV protection lenses with bayonet temples and A Gray Атоо, АШЫ: catch Anti-Static plack Men 
Ided-in nosepiece Elect n in = 
i ; ; molded- , 
A. Antagonist—Compact, lightweight, wraparound в Clear Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Black | 52YP35 
design features flexing straight temples for secure D. Swagger—Full-frame wrap- Gray Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Black | 52YP36 
fit. Polycarbonate lenses. Nylon frame. arounds have bayonet temples with -Freeze Il Е Е 
; ; soft rubber ends for comfort and fit. C аг Ди! Scratch plack no 
B. Elect—Lightweight contemporary frame has Polycarbonate lenses and frame : $ Gray Anti-Scratch Black — 1FYZ2 
Я h М wagger = = 
an integrated nosepiece. The wraparound sunglass " Clear Anti-Fog Black — 52WRO1 
style fits all faces. With microfiber storage bag. Gray Anti-Fog Black | 52WR02 


Sealed Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1-2010 

= 99.9% UV protection 

Nylon frame has foam in the facepiece that fits snugly around eyes, and indirect 
venting helps keep liquid splash from getting in. Versatile Donyi design lets you 
switch as needed from temples to elastic strap. 


Lens Lens Frame Item 
Color Coating Color No. 
22ED38 Clear Anti-Scratch Black 22ED38 
Clear Anti-Fog Black 22ED39 
Clear Anti-Fog Black 22ED40 
Gray Mirror Anti-Fog Black 22ED43 


REGISTER NOW! 


Enjoy These 
Features & More! 


[v] Access your pricing 

М View order history ~ 
Ei Save favorites to your personal lists 1 i ұс 
[v] Check real-time product availability 


> Sign in or register on Grainger.com? today! 
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SAFETY 


Safety Glasses 


Find Eyewear Accessories on page 1665. 


P 
` » C. 
B. = 2CVD2 
3TB96 
a | АҒ” \ 
vw cw) ”-/ 7 
Fs ) N N 
- 4 * ^ 
“ 4XR20 E. F. Е 
401Y60 4T513 61359 
Honeywell 
UVEX 
Frameless Safety Glasses 
Lens Lens Frame Mfr. Item 
= Meet ANSI Z87.1-2015 D. Skyper—Wraparound Key Color Coating Color Model No. 
= Meets CSA Z94.3 unilens has molded-in nose- Astro OTG (Over-the-Glass) 3001 = 
= 99.9% UV protection bridge and side shields. En Anton Sk E ЧЕСТ. 
A. Astro OTG (Over-the- Adjustable comfort-cushioned A Green Anti-Scratch Black $2508 5AD84 
5 А i i Green Black $2509 2AD38 
Glass) 3001—Designed to be 4. cal oat | Falcon 
worn over prescription glasses. ia ^s Bs ағы В Clear Anti-Fog Black 54500Х 3TB94 
Unilens wraparound design adjustment. -— Amber Black S4501X 3TB96 
features universal nosebridge; E. SVP 200 Series— Clear Anti-Scratch Black/Silver $4400 2CVD2 
cushioned, adjustable temple Frameless, low-profile glasses Clear Black/Silver 54400Х 20/03 
lengths; and adjustable lens fit most f d Clear Anti-Fo Red ELA 20007 
gins; | it most faces and are very " Gray o Black, Gray S4401X 2CVD4 
angle. lightweight for all-day wear. Gray Red 54411Х 20/08 
= Meets Military V, Ballistic = Gray Mirror Black, Gray $4403 3NUL4 
уо Wraparound 10 base lenses, Reflect 50 Scratch-Resistant Black, Gray $4402 2CVD5 
Test for Impact molded nosepiece, and comfort- Reflect 50 Red $4412 3NUL3 
а ; able, flexible temple tips. Skyper 
B. Falcon—9-base unilens | D Clear Anti-Fog Black 51900Х 4XR20 
provides coverage with a F. Ultra-spec 2000—Unilens ^ SVP 200 Series 
wide field of vision. Molded-in design is antistatic with built-in Clear Clear SVP200 401Y53 
nosebridge, adjustable temple ide shields, b d, and Clear Anti-Fog, Anti-Scratch Саг SVP201 40154 
ge, adj p side shields, browguard, an Clear 9 Blue SVP205 401Y58 
lengths, and lens angle adjustable temple lengths. Clear Pink SVP208 401Y61 
adjustment. E Gray Scratch-Resistant Gray SVP202 401Y55 
G. Ultra-spec OTG (Over-the- Gray Anti-Fog, Anti-Scratch Gray SVP203 401Y56 
C. Ignite—Frameless design Glass) 2001—Designed to be ü s Anti-Fog Amber EM p 
features 9-base wraparound worn over prescription glasses. — Light Gray Scratch-Resistant Blue SVP207 401Y60 
unilens with adjustable nose- Molded-in side shields, brow- Ultra-spec 2000 
iece and cushioned temples. j j F Clear Anti-Fog Black/Clear $0250X 47513 
р U np guard, universal nosebridge, and ui eee (Overthe-Glass) 2001 
= Meets Military V, Ballistic flexible and adjustable temple Clear . Clear $0112 67359 
Test for Impact lengths. 8 Gray Anti-Scratch Gray 50113 67360 
Honeywell 
UVEX 
= 
Half Frame Lens Lens Frame Mfr. Item A. 
Safety Glasses Key Color Coating Color Model No. 3TE13 
A400 Series 
= Meet ANSI 287.1-2015 Clear Clear A400 ЗТЕ11 
3 Gray Anti-Scratch Gray A401 3TE12 
= 99.9% UV protection A — “Gray Mirror Gray A403 3ТЕ1З 
A. A400 Series—Wraparound design Gray Мітог 98810 саг A404 3NRZ2 
with universal nosebridge and inte- A700 Series і В. 
grated side protection. Clear Antifog Clear A705 2CVH1 2CVG8 
lear Anti-Scratch Clear A700 2TFW9 
= Meets CSA 294.3 Amber Amber A702 26/08 
А В Scratch- 
B. A700 Series—Wraparound 9-base Gray Resistant | Gray А701 3NUD3 сартты, 
design provides distortion-free 180° Gray Mirror. Anti-Scrateh Grav A704 3NUD4 . 
field of vision. Universal nosebridge and | sss series Blue Gray А703 20/69 / 
soft temple tips. Clear — Ant-Scratbh Clear A800 2ТЕХ1 X *c 
= Meets CSA Z94.3 Clear Antifog Clear A805 2CVH2 | 2CVH2 
: Gray ЭО (гау А801 3NUD5 
C. A800 Series—Wraparound 9-base " 8 Resistant 8 pan Ds 
lenses with distortion-free 180° field у sat ray 
of vision. Flexible temples and soft, : Amber реѕіѕіапі ud AB02  3UXR4 
i i ray Mirror " ray A804 2DBD3 
nonslip nosepiece. Blue Anti-Scratch Gray А803 3UXR5 b 
А i A900 Series 
D. A900 Series—Wraparound design Clear ^ Anti-Scratch — Black A900 3UXU2 D. 
with soft padded temple and nonslip D Clear S Black A901 3UXU3 
É Antifog 3UXU5 
nosebridge. Gray Black A903 3UXU5 
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SAFETY Scan. Order. Done. == 
Safety Glasses Details on page A1. 


Find Eyewear Accessories on page 1665. ——— SS > 
Honeywell z 


Half-Frame Safety Glasses “uvex 


= 99.9% UV protection 22и PA UM Suc Ea 
A. Acadia—Versatile, sporty, indoor/outdoor үс CON 
wraparound style has sculpted, padded temples -—"1 pe) 
and premium integrated hinge mechanisms for fit, 9 | 
comfort, and compliance. Soft ribbed nosepiece is 
designed to minimize slippage. E. F. G. H. 
» Meet ANSI Z87.1 3WLV4 4UCJ3 5CHFO 55TA69 
B. Avatar—Designed for maximum all-day 
comfort and customizable fit, with indirect 
venting, ratchet temples, 9-base wraparound, 
adjustable temple length and lens tilt, and flexible 
nose pads. 1, К. 
= Meet ANSI 787.1 and CSA 794.3 24C271 3PA44 "m PLUR 
C. Bandit—Wraparound unilens design. Features Lens Lens Frame Item Lens Lens Frame Item 
dual lens with replaceable lenses, adjustable Кау " Color Coating Color No. key : d Coating Color No. 
à ; ; cadia enesis 

temples, and molded-in side shields. a — бау Antifog Blac 497ҮТ1 Clear Black/Gray _ 4UCHB 
» Meet ANSI Z81.1 Red Mirror Scratch-Resistant Blac 497Ү74 Clear Antifog, Anti-Scratch  Black/Gray 400Н9 

. Avatar F Clear Black/Gray 4UCJ1 
D. Fuse—Wraparound 9-base lenses with Clear Blac 401Y28 Атбег coratch-Resistant Black, бау 4UCJ2 
adjustable nose pads and soft, flexible temple gical ped А033 ü SCT Reflect 50 Black, Gray — 4UCJ3 
E М n ear ue enesis 
tips. Includes adjustable, breakaway retainer. Clear Blue 40740 c — Amber Antifog Black, Yellow — 5CHFO 
= Meet ANSI Z81.1 and CSA 794.3 Clear —— Antifog, Anti-Scratch Blue 401Y45 SCT-Reflect 50 Scratch-Resistan Blue, Gray — 2CVF4 
E. Genesis—Dual 9-base wraparound lenses cen aue doae Genesis XC" 

" —| zi Gray Blac! 401Y29 Clear Anti-Scratch Black 3JTRS 
feature a shock-absorbing browguard and a m Red 401134 Clear Antifog, Anti-Scratch Black Ба) 
ventilation channel to prevent fogging. Unilens B Gray Antifog, Hydrophilic, Blue 401Y41 Gray Scratch-Resistant Black 3NRW4 
att a aa caren” icd LAM C Amber "Hydrophobic Бак 557468 

А : Clear Anti-Scratch Blac 401Y43 Scratch-Resistan 
» Meet ANSI Z87.1 and CSA Z94.3 Clear Red 401Y44 Gray  Antifog,Anti-Scratch Black ДЕЕб1 
" А Reflect 50 Blac! 401Y31 Gray Antifog, Hydrophilic, Black 38TJ83 
F. Genesis S—Same features as Genesis Reflect 50 Red 401Y35 Hydrophobic 
eyewear, but feature a 6% smaller frame for Gray Surat Resistant Blue 401Y42 Gray Scratch-Resistan Black 55ТА67 
j i i 1 Blue Mirror Blac! 401Y32 SCT-Reflect 50 Scratch-Resistan Black 3NRW5 
workers with slimmer facial profiles. ! H = 
Blue Mirror Red 401Y36 SCT-Gray Antifog Black 3NRW6 
= Meet ANSI Z87.1 and CSA Z94.3 Blue Mirror Blue 401Y39 SCT-Low IR Black 3NRW7 
= Meet Military VO Ballistic Test for Impact Bandit * SCT-Gray Black 55ТА61 
: p C Amber Scratch-Resistant Black 3WLJ4 SCT-Vermillion Black 55ТА68 
G. Genesis X2—Same features as Genesis Amber Mirror Black 4R989 ES “Blue Black SSTAGA 
Fuse -Low Я гі ас 
eyewear, : | , Clear — Antifog, Anti-Scratch Gray 3NRZ3 Welding МЫН у oe Black 55TA63 
but with a Ог peu cushioned temples. р — TSR Gray Scratch-Resistant Gray 6WE84 Wane Scratch-Resistant 
= Meet ANSI Z87.1 and CSA Z94.3 Gray Mirror Gray 6WE85 Black 55TA64 
1 Shade(s) 
Genesis * = 
H. Genesis XC—Same features as Genesis Clear | Blue/Red/White 3WLV6 Shades Black 55TA65 
eyewear, but provide 20% more coverage for Атри Antifog ше. pod Genesis XC Prescription Insert Holder 
extra protection. Clear Black 6XF73 H = - Silver AFE62 
Mercury 
ы Clear Blue 6XF80 
l. Mercury—Wraparound dual-lens design offers Diea іс ASi Black 381J78 Cear, Antifog, Anti-Scratch ERE 240265 
a 180? field of vision with additional side protec- Clear Шырыны Blue 55TA48 Gray Soratch-Resistant Blac сыр 24258 
tion. Soft, flexible nosepiece conforms to almost Саг кт d | Gray Antifog, Anti-Scratch — Black/Gray — 246268 
any nasal profile to reduce slippage while soft, Amber Black Б5ТАЗб Amber Scrateh-Resis ant Вас ! gray мсп 
padded temples provide secure, no-slip fit. Amber Black | 38TJ78 аашаа то Black Gray 24272 
» Meet ANSI 787.1 and CSA 794.3 Amber Blue  — 85TA49 Blue Mirror _ Sc'atch-Resistant — Black Gray 240274 
J Mill П Wi d d | 9 b il дах атау m PTAS Millennia 
„ Millennia—Wraparound dual 9-base unilens Clear а Віаск 4YH38 
a ip dient SCT-G Black 55TA37 Anti-Scratch 
design. Feature browguard and built-in side Toe Anti jli ES Clear Blue 4YBdo 
А : : . SCT-Low IR Antifog, Hydrophilic, Black 55ТА41 Clear Antifog Black 3PA38 
shields for top and side protection. Include adjust- к ^ SCT-Blue Hydrophobic, Black 55TA43 Ј Gra Anti-S 
: = Scratch-Resistant y nti-Scratch Black 4YH39 
able, breakaway retainer. Жады) Black 55TA38 SCT-Reflect 50 2. atch-Resistant Black 4YH40 
= Meet ANSI Z87.1 and CSA Z94.3 Welding Gray Mirror Black 4YH41 
Black 55TA39 Millennia Sport 
Shade(s ~ 
K. Millennia Sport—Lenses have curved We А BERT ТАЧ сани Clear Anti scratch Black „н 
j j Shade(s - 
4. ebd i Includes S NS Black 55ТА42 Clear Antifog, Anti-Scratch Black 3NTY7 
adjustable, breakaway retainer. Clear Black 6XF72 Clear Antifog, Anti- _ Black 1FEUG 
» Meets ANSI Z87.1 and CSA Z94.3 Clear Blue 6XF79 Scratch, Anti-Static 
` 2 Clear Biue/Red/White 3WLV4 Clear Antifog, Anti-Scratch Black 38TJ86 
zx А Р А © Antifog, Hydrophilic, 
rupem ue Mis cR m METER DES 
cratch-Resistant 
: А ' ? L т 
soft, flexible nosepiece. Amber ЕЕ BXETT Gray - Antifog Tan ТРЕТЯ 

Meet ANSI 787.1 and CSA 794.3 Green plack E Gray  — Antifog, Anti-Scratch Black 38787 

= Mee “Тап . mber | ue SCT-Reflect 50 Scratch-Resistant Black 1FEUS 
: Amber Mirror Scratch-Resistant Blue 6XF84 Blue Antifog, Hydrophilic Black 55ТА82 

M. Vapor Il—Wraparound frame with 9-base Clear Black 6XF78 ECCE Hydrophobic, ^ HE Sn 

lenses provides 180? field of vision. Universal OW" — Scratch-Resistant ac 

nosepiece. 4FE55 include adjustable, breakaway Vai Mirror. Scratch-Resistant Black... AUCNS 

retainer. M Clear Anti-Scratch Black 9FADO 

» Meet ANSI Z87.1 and CSA Z94.3 * Replacement lenses available on Grainger.com. 
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55TA35 


C. 


/ 19UA85 


% £x 5 
қ » N \ 
Е 
5CHF2 
(Lenses Sold Separately) 


D. 
3TB99 
Honeywell Lens Lens Frame Mfr. Item 
UVES Key Color Coating Color Model No. 
Astrospec 3000 
Clear " Black $135 3KJ41 
Full-Frame Safety Glasses Clear Айба Blue 5120: 3KJ40 
Clear Antifog, Anti-Scratch Blue/Red/White 51184  3KJ39 
= Meet ANSI Z87.1-2015 Clear Black $1359C 67270 
99.9% UV protection A Clear Antifog Blue $1299C — 6T271 
" 9% UV p cug Clear Blue/Red/White $1169C 61273 
, Astr [d Unilens wraparound design with universal nosebridge Gray Black 51369 61274 
А. E ae d e : * ps s ersal nosebridge, Welding Shade(s) Anti-Scratch Black 5111 ЗАХЗ9 
adjustable lens angle, and replaceable lenses. Welding Shade(s) Black $1112 3AF26 
= Meets CSA Z94.3 Astrospec 3000 Replacement Lenses 
Meets Military V, Ballistic Test for Impact Clear Anti-Scratch = S535 — SKN11 
m S MIN ALY Yo Заш8пе огтрас А Clear Antifog = $5350 61278 
B. Hypershock—Dielectric glasses are nonconductive, making them ideal oe waa Anti-Scratch = S536 61279 
for applications where accidental exposure to an electrical charge is possible. A Clear Anti-Scratch Black $1359 3WLF4 
The full frame design offers high impact protection, with streamlined padded Hypershock 
temples and a molded nosepiece for a more secure and comfortable fit. Clear Antifog, Anti-Scratch plack 52050Х I 
Uvextreme Plus anti-fog lens coating provides you fog-free vision and greater Clear Black S2940HS 55ТА29 
scratch resistance for long life. Gray Antifog, Anti-Scratch, Polarized Black S2941HS  55TA30 
= Meet CSA 794,3-2007 B Amber І Е Віаск 5294295  55TA31 
i " Я Blue H ЖІ) ШЫЛЫ Resistant Black S2951HS 55TA32 
C. Livewire Sealed Eyewear—Foam subframe fits contours around the eyes Clear yerop Polarized Brown 95005 BSTAGS 
for a comfortable seal. Padded, flexing temples with lens angle adjustment. A г - - В S2961HS  55TA34 
қ ; ; m moer Antifog, Anti-Scratch, Polarized rown 
Convert for goggle use with the included adjustable cloth headband. Hydrophilic/ ЕЕЕ Сіваг ! ! Clear S2970HS 55ТА35 
hydrophobic HydroShield coating technology offers longer-lasting fog-free авиа ватай Еувивак аашаа 
performance. Amber Hydrophobic, Scratch-Resistant Black 52002Н8 54EM97 
= Meets CSA-Z94.3 SCT-Reflect 50 Antifog Black S2604XP 190А85 
C SCT-Gray Antifog, Hydrophilic, Black S2605HS 54ЕМ98 
D. Tomcat—Dual-lens design with metal frame. Adjustable nose pads and flex- Laser, Eyewear Hydrophobic, Scratch-Resistant Black 5200982 iud 
F š ear " y ас! H 
ible padded temple grips. Amber Antifog, Anti-Scratch Black S2601HS 45FF18 
= Meet CSA Z94.3-2007 Tomcat 
: . ч Clear Gray $2450 3TB97 
E. Ultra-spec 1000—Wraparound design. Uncoated unilens with molded-in D Gray Anti-Scratch Gray 52451 3ТВ98 
side shields, browguard, and universal nosebridge. Gray Mirror, —— Gray 52453 d 
ray Mirror Cratch-hesistan гау 
= Meets CSA 294.3 Ultra-spec 1000 
F. Uvex RX Frame Only—Prescription-adaptable, unisex frame features ai RX -— Uncoated SET БЫНА С 
adjustable nose pad bridge, regular hinge, and skull temples. Includes remov- F — = Yellow/Brown/Clear 18892 БСНЕ2 
able dust dam. Style number SWOGE. RX lenses are not included. = Clear 18893-H5 — SCHF3 
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— 


12A562 


т! 


North Adaptec Safety Glasses 


» Meet ANSI Z87.1-2015 

= Meet CSA 794.3 

= 99.9% UV protection 
Multiadjustable design provides 
a comfortable, customized fit for 


almost any face, with adjustable  fog-free performance. 


— 


frame, and ratcheting temple hinges. hon 
tension adjustment helps prevent slipping 
and allows comfortable extended wear. 
Hydrophilic/hydrophobic Uvex HydroShield 
coating technology offers 90x longer-lasting 


NARROW|REGULAR| WIDE 


Item 
No. 


40164 
401Y62 


401Y63 


12A569 
12A571 


12A575 
124574 


nosebridge, vented cushioned Т Н “Static, ^ 


Honeywell q 
UVEX 


Tirade Sealed 


Safety Glasses 


» Met ANSI Z87.1-2010 

= Meet CSA 794.3 

= 99.99% UVA/UVB protection 
Offer protection in high 
particulate locations where 
debris, dirt, and dust present 
the risk of eye injury. Feature 


38TJ72 


The Uvextra anti-fog coating helps keep 
lenses clear. Indirect ventilation chan- 
nels on the subframe provide superior 
dust filtration. The quick-release hinge 
System converts easily from temples to 
headband, with removable temples and 
standard adjustable headband included. 


i i L L F Mfr. It 
a large unilens design fora раш сы Tape Model (ип 
wide field of unobstructed Clear Ant-Fog Black $4040 ST 
peripheral vision, and a soft Amber Anti-Fog Black 54042 38TJ74 
foam subframe to help ensure тау Mirror Anti-Fog Black 54043 381175 
a comfortable gap-free fit. Gray Anti-Fog Black 54044 38TJ76 

MGR C~ 

SAFETY Y 
Safety Glasses € 
= Meet ANSI Z87+ 

: ZA 
= 99.9% UV protection meer 
Backdraft—Lightweight, frameless design ча 
features soft TPR internal side shields for 
extra protection from particles or debris. Also 
include secure, comfortable rubber nose pad 
and temple sleeves. 357A29 and 35ZA31 have ЕЕЕ 
superior MAX3 hard lens coating. 35ZA30 
and 35ZA32 feature MAX6 coating, with 6 
times the antifog properties than traditional 
coatings. 
Pantera—Hypoallergenic foam seal helps 
protect eyes from dust and debris. Adjustable 
35ZA36 


temple length provides comfortable fit. 


Hornet DX—Replaceable vented hypo-allergenic foam gasket 
surrounds the inside of the lens to protect against impact and airborne 
debris. Include a removable strap for a secure, goggle-like fit in a 
lightweight design. 


Lens Lens Frame Mfr. Item 
Color Coating Color Model No. 

Frameless 

Backdraft 

Clear Anti-Scratch Gray BD110P 35ZA29 
Clear Antifog, Anti-Scratch Gray BD110PF 35ZA30 
Gray Scratch-Resistant Gray BD112P 35ZA31 
Gray Antifog, Anti-Scratch Gray BD112PF 35ZA32 
Clear Scratch-Resistant Gray BD119 35ZA34 
Gray Mirror Scratch-Resistant Gray BD117 35ZA33 
Full-Frame 
Pantera 

Clear Antifog, Anti-Scratch Black PN110AF 35ZA40 
Clear Antifog, Anti-Scratch Clear PN120AF 35ZA42 
Gray Antifog, Anti-Scratch Black PN112AF 35ZA41 
Hornet DX 

Clear Antifog, Anti-Scratch Black HDX110AF 35ZA35 
Gray Antifog, Scratch-Resistant Black HDX112AF 35ZA36 
Hornet Accessories 

RX Insert HDXINSERT 357А37 
Replacement Elastic Strap HDXSTRAP 357А39 
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Lens Frame, Item Item 
Lens Color Coating Color| No. No. 
Half-Frame 
Clear Anti-Fog, Hydrophilic, Hydrophobic, Black | 401Y68 | 401Y74 
Smoke Scratch-Resistan Black | 401Y66 | 401Y71 
Amber Anti-Fog, Anti-Static, Scratch-Resistant Black | 12A557 — 
Anti-Fog, Hydrophilic, Hydrophobic, Black | 401Y67 | 401Y72 
Smoke Scratch-Resistan Black | 401Y69 | 401Y75 
Clear Anti-Fog, Anti-Static, Scratch-Resistant Black; — — 124562 
Anti-Fog, Hydrophilic, Hydrophobic, Black = 401Y76 
IR 5.0 Scratch-Resistan Black; — 401Y73 
Clear А ; A Е Blue = — 
Smoke Anti-Fog, Anti-Static, Scratch-Resistant Вы — — 
Full-Frame 
Shade 3.0 | А А А Black | 124559 
Indoor/Outdoor Mirror ^" i-Fog, Anti-Static, Scratch-Resistan Black = 12A566 
Ў ^ 
^ ” 
3NTN1 2ЕТЕВ 3NTN6 
q 
нев ‘ear 


Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1-2015 
= 99.9% UV protection 


Checklite—Lightweight single-lens glasses 


are sized to fit smaller faces. Frameless 
design features colored spatula temples. 


= Meet MIL-PRF-31013 military standards 


= Meet CAN/CSA Z94.3-16 


Bearkat—The one-piece wraparound lens 
design allows you unobstructed vision and 


have a scratch-resistant Duramass coating 
and the flexible temples with non-slip soft 


material offer a comfortable fit. Bearkat 3 


models feature a soft, secure gel nosepiece. 
= Meet MIL-PRF-31013 military standards, 


CAN/CSA Z94.3-16; except Bearkat 
3 only meet ANSI 787.1-2015 


Lens Lens 
Color Coating 
Frameless 
Checklite 
Clear Anti-Scratch 
Clear Antifog, Anti-Scratch 
Gray Anti-Scratch 
Clear Scratch-Resistant 
Bearkat 
Clear Anti-Scratch 
Ga Antifog, Anti-Scratch 
Gray 
Light Blue Anti-Scratch 
Light Gray 
Bearkat 3 
Clear Anti-Scratch 
Clear Antifog, Anti-Scratch 
Light Blue Anti-Scratch 
Rubicon 
Ga Antifog 
Light Blue Antifog, Anti-Scratch 
Red Mirror " 
Dark Green Mirror Scratch-Resistant 
Half-Frame 
Klondike Plus 
d Anti-Scratch 
Clear Antifog, Anti-Scratch 
Clear Antifog, Scratch-Resistant 
Light Blue Scratch-Resistant 
Full-Frame 
Swagger 
Clear Antifog, Anti-Scratch 
Gray Antifog, Scratch-Resistant 
Blue Mirror Anti-Scratch 
вао ior Scratch-Resistant 
* Polarized lens. 


Find even MORE on Grainger.com? 


22JJ42 


Rubicon—Curved lens provides 
distortion-free 180° field of vision. 


Spring-hinge temples and nonslip 
temple sleeves. 


Klondike Plus—Features adjustable 
temples, 11? base curve lens, and TPR 
nosepiece. 5-position ratchet temples. 


Swagger—Provides great comfort 
and excellent seal. Nonslip low-profile 
the tight fit can provide greater safety. Lenses bayonet temples are thick and wide 
for better side protection and a bold 
modern look. Dual lens design. Soft 
TPR temple and nose pad material for 


long-wearing comfort. 
= Meet ANSI Z87.1-2015 


= 22JJ40 polarized lenses 


reduce glare 


Frame 
Color 


Clear 
Clear 
Gray 
Clear 


Black/Clear 
Black/Clear 
Black/Gray 
Black/Gray 
Black/Blue 
Black 


Clear 
Clear 
Blue 


Black/Silver 
Black/Silver 
Black/Silver 
Black, Gray 
Black, Gray 


jack 
jack 
аск 
аск 
аск 


ооо 


ear 
ear 
ear 
ear 
jack 


Dalidiaa 


Mfr. 
Model 


CL110 
CL110AF 
CL112 
CL119 


BK110 
BK110AF 
BK112AF 

BK112 

BK113 

BK119 


BK310 
BK310AF 
BK313 


T4110AF 
T4112AF 
T4113AF 
411R 
411G 


KD310 
KD312 
D310AF 
D319AF 
KD313 


AA 


SR140AF 
SR142AF 
SR148B 
SR14R 
581122 


Item 


No. 


3NTN2 
9CT05 
3NTN4 
3NTN1 


3NTZ2 
3NTZ3 
3NTZ5 
9W570 
3NTZ6 
8E319 


21U060 
21U061 
21U064 


2ETES 
2ЕТЕб 
3NTKS 
2ETE7 
2ETE8 


3NTNG 
3NTN8 
3NTN7 
3NTP4 
3NTP1 


22JJ41 
22JJ42 
22JJ43 
22.44 
22JJ40 * 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Glasses 


Find Eyewear Accessories on page 1665. 


PR 5 Lens Lens Frame Mfr. Item 
Color Coating Color Model No. мазх 
Frameless 


= | Magnum 3G ЖАРА 
Smith & Wesson Clear Scratch- Black 19799 — 2LACi ee 


Safety Glasses Soa. 
Cratch- " 
Clear Resistant Silver 19961 3WLK1 А 475Р13 
= Meet ANSI 787.1--2010 Clear Antifog Black 19794  475P15 Шы. 
= 99.9% UV protection Gray Scratch Black 19823 21АС2 E 2 
Magnum 3G—Comfortable 3-point fit and Amber а, Black 19826 21403 
self-adjusting nose pad with rubber fingers. Aber Mirror болді Black 19940  3WLK3 
Cut-to-shape lens reduces distortion around 44 Magnum 
the edges. Light Gray Antifog Black 23454 475P13 
Half-Frame 
44 Magnum—Feature а 4с X 7c base curve Equalizer 
so the lenses can hug your face both side to Clear Sraten Gray 21294  3UYD5 3UYD8 
side and vertically for a secure fit. The brown, Ani o). бега 
1-pc. lenses are ideal for outdoor or bright Clear Resistant Gray 21296 — 3UYD? 
environments. Amber Scratch Red 21299  3UYD6 
Equalizer—Wraparound dual-lens style with Gray Anüfog.Soratcf- тау 21297  3UYD8 
8-base curve. Sport grip temples help reduce — Light Gray Uncoated Gray 21208  3UXN5 
slippage. Includes microfiber carrying bag Blue Mirror Боа, Blue 21301  3UXN6 2LAC6 
that can be used as a cleaning cloth. Full-Frame 
38S 1 А А 38 Special 
pecial—Contoured design with rubber Scratch: 

grip temples for a more secure fit. Clear Resistant Black 19856 21404 

: . Gray Uncoated Black 19859 2LAC6 
Elite—Wraparound dual-lens style with Elite i 
8-base curve and wide temple. Includes Clear Antifog, Scratch- Black 21302 20ҮВ6 
microfiber carrying bag that can be used as a Gray Aríifo. \ Scratch- Black 21303  2UYGS 2uYG6 


cleaning cloth. 


Lens Lens Frame Mfr. Item 
Color Coating Color Model No. 
Frameless 
V30 Nemesis VL 
Clear Anti-Scratch Gray 20470 21A170 
Gray Anti-Scratch Gray 25704 21A171 
Amber Mirror Anti-Scratch Camouflage 20472 21A172 
Gray Antifog, Anti-Scratch — Gray 20471 475P07 21A170 
Light Gray Antifog, Anti-Scratch — Gray 29112 475P08 
Half-Frame 
V20 Visio 
d 7 Clear Antifog, Anti-Scratch — Gray. 14471 3WMC8 
Clear Uncoated Gray 14470 3WMD3 
` Gray Anti-Scratch Black 14473  3WMC9 
Safety Glasses Gray Anti-Scratch Gray 14472 ЗММр4 h- LA 
Blue Anti-Scratch Black 14475 3WMD1 3WMD2 x f 
Light Gray Anti-Scratch Black 14476 — 3WMD2 rN 
= Meet ANSI Z87.1 + V30 Nemesis 
= 99.9% UV protection Clear Anti-Scratch Black 25676 2UYF3 
" Clear Antifog, Anti-Scratch — Black 25679 3NTT9 
V30 Nemesis VL—Compact, frameless Clear лїї Red 47378 475Р02 
no-brow design improves upward and periph- Clear antifog Вие 1738 Md 
о еаг ntifog ray 
eral vision and accommodates smaller faces. Gray АТП СЕЗГЕН Бей 29611 3UXX8 
Slip-stop temple reduces slipping. Includes Gray Antifog Blue 47387 475P05 
neck cord. Gray Antifog Gray 47383 475Р06 
Gray Antifog, Anti-Scratch — Black 22475 21A163 
V20 Visio—One-piece polycarbonate lenses Gray Бабра еп Camouflage 22509 3006 
Wh 2. А - ray nti-Scratc ас! 
with 3-pt. adjustable temples for а custom Amber Anti-Scratch Black —— 25659 20ҮЕб 2UYFA 
ized fit and enhanced comfort. 3WMD1 has Amber Anti-Scratch Black 220476 415Р01 
blue mirror lenses to reduce glare and are Amber Anti-Sora ch Camouflage 22610 Sur 
| ие ntl-5cratc ue 
ideal for use outdoors. Amber Mirror Anti-Scratch Camouflage 19644 2UYF5 
В А Ж Light Gray Anti-Scratch Black 25685 2UYF7 
V30 Nemesis—Sport style with soft-touch Welding Shade(s) ^ Anti-Scratch Black 25692 3UXR6 
temples. Enhanced nosepiece design chan- Welding Shade(s) ^ Anti-Scratch Black | 25671 ЗИХВ7 21A169 
nels away sweat. Contoured rubber temples Full-Frame 
for comfort. Includes neck cord V40 HellRaiser 
A 5 Clear Anti-Scratch ack 20539 475P11 
Clear Antifog, Anti-Scratch ack 28615 2UYG4 


B 
n " B 
V40 HellRaiser—Sunglass style with soft Gray Ai Saraich Black 25714 — 2UY63 
temples. Amber Scratch-Resistant | Black 20541 475Р12 
" . " Blue Antifog, Anti-Scratch — Black 20543 AVMX5 
V50 Calico—Lightweight wraparound style вие Anti-Scratch Black 20542 21А169 
has interchangeable temple bars and a Dark Gray Antifog, Anti-Scratch — Black 25/16 475Р10 
i л А V50 Calico 

head strap for tight fit. Cushioned brow bar Clear Antifog, Anti-Scratch Black 25672 21А165 21A165 
provides additional ventilation and comfort. Gray Antifog, Anti-Scratch ack 25675 21А167 
= Meet CSA Z94.3-2007, EN 166-2001 Amber Uncoated ack 25674 21A166 
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SAFETY 
Safety Glasses 


B. 
6TKE7 


Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1 
= 99.9% UV protection 


A. Virtua—Wraparound design with 


contoured, flexible temples. limit exposure to dust. Ideal for 


B. Virtua AP—High-wrap lenses fit 
snug against face for better viewing 


area. Lightweight frame weighs less  SeParately). 


= Meet CSA 794.3-2007 


C. Virtua V4A—Wraparound design with flexible temples. 
D. Virtua CCS—Eyewear has a removable foam gasket 
with airflow vent for a comfortable, cushioning seal to 


Includes Corded earplug Control System (CCS) designed 
to keep eyewear and earplugs attached (earplugs sold 


D. 
46F390 


humid environments. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


46F398 


= Meet CSA Z94.3 


N 


H. 
5PA80 


E, F & G. SecureFit—Lightweight glasses feature 3M 
Pressure Diffusion Temple Technology that automatically 
self-adjusts for a secure, comfortable fit. 
» Meet CSA Z94.3 (200 Series) 


H. BX—Adjustable-length contoured soft-tip temples, 
soft nosebridge, and 3 adjustable lens angles. 


than 1 oz. 
Lens Lens Mfr. Item Lens Lens Mfr. Item 
Key Color Coating Temple Color Model No. Key Color Coating Temple Color Model No. 
Frameless Clear Antifog, Anti-Scratch Black/Neon SF401AF 20KL03 
Virtua Clear Antifog, Anti-Scratch Red/Gray 1334244 475M59 
Clear Uncoated Clear 11228 5JDW7 Clear Antifog, Anti-Scratch Blue/Gray  SF401SGAF-BLU 475М60 
Clear Anti-Scratch Clear 11326 4DY81 Gray Antifog, Anti-Scratch Біаск/Меоп SF402AF 20KL04 
A Clear Antifog, Anti-Scratch Clear 11329 5PA86 F Gray Antifog, Anti-Scratch Blue/Gray 1334246 475M61 
_ Gray Anti-Scratch Gray 11327 40Ү82 бгау Antifog, Anti-Scratch Blue/Gray 1334249 475М64 
Light Gray Anti-Scratch Clear 11328 3NRU1 Amber Antifog Black/Yellow 1334250 475M65 
Virtua AP Amber Antifog Black/Brown 1334251 475M66 
Clear Anti-Scratch Clear 11819 6TKFO Orange Antifog Black/Brown 1334252 475M67 
Clear Antifog, Anti-Scratch Clear 11818 6TKES SecureFit with Removable Foam-Lined Gasket 
B Gray Anti-Scratch . Gray 11815 6TKEG Clear Antifog, Anti-Scratch Blue/Gray 1334247 475М62 
Blue Anti-Scratch Light Blue 11816 6TKE7 Clear Antifog, Anti-Scratch Black SF401AF-FM 52JH70 
Amber Scratch-Resistant Amber 11817 6TKE8 F Gray Mirror Anti-Scratch Black SFA10AS-FM — 52JH72 
Gray Mirror Anti-Scratch Clear 11847 6TKF1 Gray Antifog Blue/Gray 1334248 475M63 
Virtua V4 Gray Antifo! Black SF402AF-FM 52JH73 
C Gray Scratch-Resistant Black/Gray 11671 1VJZ4 Half-Frame 
Virtua CCS with Foam Gasket SecureFit 
Clear Antifog, Anti-Scratch Blue 11872 46F390 Clear Antifog, Anti-Scratch Gray SF601SGAF 54DF76 
D Gray Antifog, Anti-Scratch Gray 11873 46F391 Gray Antifog Gray SF611AS 406W43 
Gray Mirror Antifog, Anti-Scratch Blue 11874 46F392 Gray Antifo Gray SF602SGAF 54DF77 
SecureFit Amber Antifog Gray SF603SGAF 406W31 
Clear Anti-Scratch White SF201AS 46F396 G Gray Antifog Gray SF607SGAF 406W33 
Clear Antifog, Anti-Scratch White SF201AF 46F393 Clear Antifog Gray SF617AS 406W34 
E Gray Anti-Scratch Gray SF202AS 46F397 Welding Shade(s) Antifog Gray SF630AS 406W35 
Gray Antifog, Anti-Scratch Gray SF202AF 46F394 Welding Shade(s) Antifo Gray SF650AS 406W36 
Amber Anti-Scratch Amber SF203AS 46F398 Transition Scratch Resistant Gray SF613AS 406W44 
Amber Antifog, Anti-Scratch Amber SF203AF 46F395 SecureFit with Removable Foam-Lined Gasket 
G Gray Antifog Gray SF602SGAF-FM — 406W32 
Clear Antifog, Anti-Scratch Gray SF601SGAF-FM — 54DF78 
BX 
H Clear Antifog, Anti-Scratch — Silver and Black 11380 5PA80 
Gray Antifog, Anti-Scratch — Silver and Black 11381 5PA81 
© A 
ЗЕ P 
Aa PN 
PYRAMEX 
29XT49 23Y612 45CR30 23Y594 
ty Lens Lens Frame Mfr. Item 
= Meet ANSI Z87.1-2015 Color Coating Color Model No. 
= 99.9% UV light protection Frameless 
Intruder—Lightweight, Taie кыш with an integrated nose- gray, Ant Scratch Gray, ШІН A 
iece that delivers a good fit for most facial sizes. Itek 
p 9 Clear Е Anti-Scratch 7 Clear 558105 23Y604 
Itek—Feature a soft nosepiece for comfort. Curved lens provides excel- lear Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static Clear 558105Т 23Ү605 
n i : ray Anti-Scratch Gray 558205 23Ү606 
lent side protection. Rubber temple tips for all-day comfort. Gray Antifog, An FSeratch, An i-Static Gray 5582057 231807 
* ue nti-Scratcl ue 
= Meet CAN/CSA 294.3-2007 Gray Mirror Anti-Scratch Indoor/Outdoor $5880S 23Y612 
EverLite—The H2MAX anti-fog coating helps withstand repeated clean- Tert Frame 
ing without losing adhesion and ensures maximum clarity in extreme Clear AT ifog, An Scratch, m S atic plack EET ШІ а. 
idi i П i ray ntifog, Anti-Scratch, Anti-Static ас 
temperatures and humidity. Тһе soft nosepiece delivers a snug fit. Gray Anti-Scratch Black SB8623D A5CR31 
" n А Қ Р Та Gray Mi Antifog, Anti-Scratch, Anti-Stati Black SB8680DT 45CR30 
Highlander Plus—Extended sideshield design provides additional Full.Framz. пто, Antrecratch, Ant-statie ac 
rotection. Indirect vented foam helps reduce fogging. Includes adjust- Highlander Plus 
A t ith quick rel p gging ! Clear Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static Black SBG5010DT 23Y594 
able strap with quick release. Gray Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static Black/Gray SBG5020DT 23/505 
= Meet CSA 794,3-07 Gray Mirror Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static Black/Gray SBG5080DT 23Y597 
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SAFETY 
Safety Glasses 


Safety Glasses 
» Meet ANSI Z87.1-2010 


= 99.9% UV protection Lens Lens Frame Mfr. Item 
Distortion-free, impact-resistant Frameless Coating Color Mogel No. 
Protector 
polycarbonate lenses. Clear ЧЕРҮЕ h-Resistan Crear, Yellow Dd D ҮБҮ 
| j j lear Antifog, Scratch-Resistant lear, Yellow  0Р654-110 3UYG4 
Protector Lightweight glasses Gray Scratch-Resi Gray, Yellow DPG54-2D 30/65 
with rubber-tipped temples and t Gray в Шаш пез ап Clear/Yellow —— DPG54-9D 30/06 
| ontractor Pro 
ir dd Чы ae ЕЕ] NH 
аат i ray Bac; ray, Yellow - 
Contractor Pro—Lightweight Light Gray Scratch-Resistan Clear Yellow — DPG52-9  3NUF8 
design with soft rubber Light Blue Blue Yellow E 3NUF9 
i i lear Antifog, Scratch-Resistant lear, Yellow DPG52-11 3NUF5 
nosepiece and rubber-tipped Gray Mirror Scratch-Resistan Gray DPG52-6 3NUF7 
temples. Full-Frame 
Radius " 
i Е lear Black DPG51-1 ЗМОМЗ 
Radius—10 Dase curved lens Gray Seratch-Resistan Black DPG51-2 3NUN4 
design provides maximum eye Light Gray Black DPG51-9 _3NUN5 
coverage and protection. Gray Mirror Black DPG51-6 3NUP6 
Lens Lens Frame Mfr. Item 
colar Coating Color Model No. 
rameless E Ji 
Mirage ty . 
р ваг Anti-Scratch Cear MROTTOID 6XKD1 Би Safe Glasses RaDiaws 
ear Antifog, Anti-Scratch lear МВ0111110 6XKD2 
Gray Uncoated Gray MROT20ID — 6XKD3 = Meet ANSI Z87.1 | 
Gray Antifog Gray MRO121ID ^ 6XKD4 = 99.9% UVA and UVB protection 
Amber Amber MRO0140ID 6XKD5 
Blue Uncoated Blue MRO1BOID 6XKD6 “ i i 
Gray Mirror pue МП БОЕ ———бУКре бейнеле Mirage—Sleek styling allows a comfortable 
Light Gray Antifog Clear MRO190ID_ 6XKD8 perfect fit for both men and women and helps 
HánbowMicar —  scatcRessant — Rainbow — MROIRDD — BXKED ensure worker acceptance: Provide a near 
Rad Sequel = н қ perfect orbital seal with the economical dual- 
ear Anti-Scratch lear RS1-10 6XKF2 i 
Clear Antifog, Anti-Scratch Clear RS1-11 6XKF3 wraparound frame with 9.75 base lens. Glasses 
Gray Üncoated Gray 55120 6XKF4 are extremely light, weighing less than 1 oz. 
ray Antifog ray RS1-21 6XKF5 ч : а 
Gray Mirror Scratch-Resistant Gray ia m BXKFS Rad-Sequel—Lightweight design and feature 
ue ue = H ti) 
Light Gray Uncoated Black/Clear RSt-90 BXKFS a soft rubber nosepiece and rubber- tipped 
Light Blue Scratch-Resistant Blue RS1-B 6XKF9 6XKF4 temples for a secure and comfortable fit. 
BLACK GRAY 
FRAME | FRAME 
Lens Lens Mfr. Item Item 
Color Coating Model No. No. 
Half-Frame 
Dagr Dagr Foam Lined 3 А 
бгау DAGR 458P96 | 458P90 42DC10 Odin Foam Lined 
Gray DAGR-AF 458P98 | 458P92 42DC55 
Clear DAGR 458P94 — 
Clear DAGR-AF 458P95 | 458P89 
Amber Mirror Polarized DAGR 458P84 — 
Gray Mirror DAGR 458P85 — Bald 
Amber DAGR 458P86 = mer 
Light Gray DAGR 458P99 | 458P93 458P31 авы 
Light Gray DAGR-AF 458R01 = БЕЙНЕ 
бу 6 с Skullerz Safety Glasses шшш 
гау DAGR 420606 | — ty = 
Clear Polarized DAGR — 42DC11 | 
Blue DAGR 42DC10 — = Meet ANSI 287.1+ Baldr—The large frame design 
Dagr with Polarized Lenses i 
Gray Polarized БАЕР? — 15891 = Meet CSA 294.3 allows for maximum coverage and 
Dagr Foam Lined with Polarized Lenses = Meet MIL-PRF 32432 glasses have co-injection rubber 
Gray Polarized DAGR-PZ 42DA69 — impact requirements temples. Models with a foam gasket 
Бана = 99.9% UV protection insert help to protect eyes by reducing 
Gray BALDR 458P41 = Models with anti-fog protection debris entry. 
Gra BALDR-AF 458P42 | 458P37 Е i : : : 
Ar m BALDR 258031 a feature Fog-Off technology that won t  Odin—Full-frame design with 
Gray Mirror BALDR | 458032 | - ате wam or 2. having co-injection rubber temples and a 
Amber , BALDR 458P33 — polarized lenses help to reduce glare. itti -sli 
Clear Polarized BALDR-AF 458Р10 | 458P36 comfortable fitting non slip rubber 
Clear BALDR 458P39 | 52VY70 © Dagr—Feature sleek blade frame nosepiece. Glasses having a foam 
Clear BALDR- AF | S2VY66 = with co-injection rubber temples and a gasket insert can protect eyes by 
Light Gray BALDR 458P34 = в : ducing debris ent 
Light Gray BALDR-AF 458P35 = non-slip rubber nosepiece for a more reducing debris entry. 
Baldr with Polarized Lenses comfortable fit. 
Gray Polarized BALDR-PZ 52VY68 — 
Baldr Foam Gasket Insert 
— BALDR-FGI 52VY99 — BLACK GRAY 
Odin FRAME | FRAME 
Gray ODIN 458P71 — Lens Lens Mfr. Item Item 
Gray ODIN-AF — 458P66 Color Coating Model No. No. 
Clear ODIN 458P70 458P63 Odin Foam Lined 
Clear Polarized ODIN-AF = 458P64 Gray ODIN 420041 | 42DC55 
Amber Mirror ODIN 458P57 — Clear ODIN 42DC46 — 
Amber ODIN 52VY78 — Clear Polarized ODIN-AF 42DC63 — 
Light Gray ODIN 458P61 = Gray ODIN-AF 42DC64 = 
Light Gray Scratch-Resistant ODIN — 458P67 Gray Mirror ODIN 42DC50 — 
Light Gray ODIN 458P73 — Blue Mirror ODIN 42DC53 — 
Light Gray Polarized ODIN-AF 458P74 — Odin Foam Lined with Polarized Lenses 
Light Gray ODIN-AF 52VY79 — Gray Polarized ODIN-PZ 42DA74 — 
Odin with Polarized Lenses Odin Foam Gasket Insert 
Amber Mirror Polarized ODIN-PZ 458P58 — — ODIN-FGI 52VZ01 — 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1659 


SAFETY 
Safety Glasses 


A. 
20V733 


G. 


20V729 


Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1-2010 
= 99.99% UV protection 


Select models feature perma- 
nent Platinum coating on both 
sides of the lens to offer high 
resistance to scratching and 
aggressive chemicals and help 
delay fogging. 


A. Prism—Durable noncon- 
ductive polycarbonate frame, 
excellent coverage, upper 
brow protection, comfortable 
straight temples, and sport- 
style design. 


B. Rush—Wraparound light- 
weight nonconductive frame 
and premium optical quality. 
Design includes upper brow 
protection, nonslip temples, 
and adjustable nonslip bridge 
with silicone nosepiece. 


C. Rush+—Ultra-sporty 
design with a nonslip 
adjustable bridge and flex- 
ible co-injected temples 
to customize fit. Platinum 
coating. 


D. Contour—Ultra- 
lightweight half-frame 
provides panoramic view. 
Nonslip temple tips, rubber 


1660 GRAINGER. 


ШШЩ 


bolle 


SAETH 


nose pads, and reinforced 
bridge. Antistatic, stylish 
design, premium optics. 


E. Silium+—Ultra-lightweight 
for comfort in extended wear, 
with a nonslip adjustable 
bridge and straight, highly 
flexible temples. Platinum 
coating. 


F. Baxter—Highly wrap- 
around frame for total comfort. 
Waterproof foam and special 
strap attachment system offer 
effective protection against 
liquid and solid spray, and 
from dust. Platinum coating. 


G. Lowrider—High-contour, 
close fitting design with rubber 
temples for a comfortable and 
nonslip fit. 20V730 has high- 
impact polarized lenses that 
provide true color definition 
while fighting harsh glare. 


H. Tracker Sealed Eyewear 
and RX Holder—A rubber- 
ized eye seal keeps out dust 
and other fine particles, and 
the adjustable head strap 
assures a snug fit and optimal 
protection. Each accept a 
Prescription Insert Holder. 


B. 
20У736 


E. 
45NA50 


Lens 
Key Color 
Frameless 
Prism 
Clear 
A Gray 
Gray Mirror 
Rush 
Clear 
B Gray 
Gray 
Rush+ 
Clear 
Gray 
C Gray 
Clear 
Gray 
Half-Frame 
Contour 
Clear 
D Gray Antifog, An 
Amber 
Grey 
Silium+ 
Clear Antifog, An 
E Gray Antifog, 
Full-Frame 
Baxter 
Clear Antifog, An 
F Gra ; 
pir Antifog, 
Lowrider 
G Gray Antifog, An 
Lowrider with Polarized Lens 
G Gray Antifo! 
Tracker (Sealed Safety Glasses) 
белг Antifog, An 
Н ту r Antifog, 
Gray Antifog, An 


Tracker (Sealed Safety Glasses) RX Prescription Insert Holder 
H — 


Lens 


Coating 


i-Scratc| 


i-Scratc| 


i-Scratc| 


i-Scratc| 


i-Scratc| 


i-Scratc| 


0, Anti-Scratch, 
Anti-Static, Polarized 


Antifog, Scratch-Resistant 


Antifog, Scratch-Resistant 


Scratch-Resistant 


Scratch-Resistant 


h, Anti-Sta 


h, Anti-Stati 


h, Anti-Stati 
Scratch-Resistant 


h, Anti-Stati 
Scratch-Resistant 


h, Anti-Stati 


h, Anti-Stati 


Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static 


Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static 


Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static 


ic 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


Е 


49ҮУ86 


H. 
20V746 


Frame 
Color 


Black 
Black 
Black 


Clear 
Gray 
Black 


Black/Red 
Black/Gray 
Black/Gray 
Black/Yellow 
Black, Yellow 


Gray 
Gray 
Gray 
Gray 


Black/Gray 
Black, Gray 
Black, Gray 


Black/Blue 
Black, Blue 
Black/Blue 


Black 
Black 


Black/Gray 
Black/Gray 
Black, Gray 
Black, Gray 
Black/Gray 


Clear 


Includes* 


AARC 
AARC 
AARC 


AARC 
AARC 
AARC 


MCP 
MCP 
MCP 
MCP 
MCP 


AARC, MCP 
AARC, MCP 
AARC, MCP 
AARC, MCP 


MCP 
MCP 
MCP 


ICS, MCP 
ICS, MCP 
ICS, MCP 


AARC, MCP 
AARC, MCP 


MCP, REAS 
MCP, REAS 
MCP, REAS 
MCP, REAS 
MCP, REAS 


Rx Adapter 


Mfr. 
Model 


40057 
40058 
40059 


40070 
40071 
40072 


41080 
40208 
40225 
40243 
40244 


40044 
40045 
40046 
40047 


40237 
40238 
40239 


40276 
40277 
40278 


40052 
40053 


40085 
40086 
40087 
40088 
40089 


40090 


Item 
No. 


20V731 
20V732 
20V733 


20V734 
20V735 
20V736 


45NA37 
45NA38 
45NA39 
49YV76 
49YV77 


20V723 
20V724 
20V725 
20V726 


45NA49 
45NA50 
45NA51 


49YV86 
49YV87 
49YV88 


20V729 
20V730 


20V746 
20V747 
20V748 
20V749 
20V840 


20V841 


* MCP Microfiber cleaning pouch, AARC Adjustable removable retainer cord, ICS Interchangeable cord and strap, 
REAS Removable Elastic Adjustable Strap 


Find even MORE on Grainger.com® 
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SAFETY 
Safety Glasses 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


C. 


A. 460X42 


33UD48 


B. 
25AX62 


D. 4NXZ7 
5RXW5 E. 
5RXV8 
Safety Glasses Bea 


= Meet ANSI/ISEA Z87.1-2015 
= Meet Ballistic Military MCEPS GL-PD 10-12 
= 99.9% UV protection 


C. Caraz —Extra-lightweight wraparound frame switches easily between 
glasses and goggles. A removable EVA foam gasket is attached to the frame 
to help keep foreign particles away from the eyes. Models featuring polarized 


Feature advanced lens and frame technologies for greater style and comfort. 
Copper lens color is best suited for driving applications. Select models have 


military-grade Vapor Shield antifog lens technology that can resist condensation, 
fog, and haze even under extreme temperatures and conditions. Glasses with TPR 


nose pads and temple tips prevent slipping and help keep glasses in place. 


A. Delano G2—Stylish, eyewear with a large viewing area features flexible, soft 


rubber temples for added comfort. 


B. Zorge G2—Durable, TR90/nylon frame with soft, rubber temples for comfort. 


Lens Lens Frame 
Key Color Coating Color 
Frameless 
Delano G2 
Clear Anti-Scratch Blac 
A Gray Antireflective Blac 
Gray Anti-Scratch Blac! 
Half-Frame 
Zorge G2 
Clear Anti-Scratch Blac 
Light Gray Scratch-Resistant Blac! 
B Amber Blac! 
Light Blue Anti-Scratch E T 
Gray Blac 
Zorge G2 with Vapor Shield Military-Grade Antifog Lens Technology 
Clear А А А ; Blac 
қ Amber Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static Blac 
Light Blue Antifog, Scratch-Resistant Blaci 
Gray Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static Blac 
Full-Frame 
Caraz 
c Gray Anti-Scratch Black/Red 
Gray Scratch-Resistant Blac 
Caraz with Polarized Lens 
C Gray Anti-Scratch, Polarized Camouflage 
Dakura 
em г Anti-Scratch E 40 
Amber Scratch-Resistant Blac! 
Gray Anti-Scratch Blac! 
Blue Mirror Blac! 
Red Mirror Blac 
D ^ Light Blue 
Precision Blac 
Red Mirror Scratch-Resistant 
Laser 
Eyewear Blac 
Laser 
Eyewear Blac 


* [ncludes removable temple arms and interchangeable strap. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Mfr. 
Model 


$D111-G2 
$D111AR-G2 
50116-62 


07111-62 
DZ111AR-G2 
DZ112-G2 
DZ113-G2 
02114-62 
02116-62 


DZ111V$-G2 
DZ112V$-G2 
DZ113VS-G2 
DZ116VS-G2 


HZ136 
HZ116-P1 


THZ216CF 
51/111 
51/112 
51/114 
51/116 
51/118 
51/119 


SWAP119 


SW11-IR3 
SW11-IR5 


Item 
No. 


33UD46 
33UD47 
33UD48 


25AX59 
25AX60 
25AX61 
25AX62 
33HY58 
25AX63 


38NH49 
38NH50 
38NH51 
38NH52 


460X49 
460X51 


460X42 
SRXW5 
SRXW8 
SRXW9 
SRXX1 
SRXX4 
5RXX5 


5RXY0 


5RXX6 
5RXX7 


lenses can reduce glare in bright light conditions. 


D. Dakura—Flexible wraparound frame and soft temples. 


E. Kazbek—Flexible, soft-touch nylon wraparound frame. Edge-Flex temples 


and TPR nose pads. Wide fit glasses feature frames with an additional 22mm 


comfortable fit on 


Dakura with Vapor Shield Military-Grade Antifog Lens Technology 


a variety of facial structures. 


D баг Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static E ES SW 1 1/5 
Dakura with Gasket and Vapor Shield Military-Grade Antifog Lens Technology 
D ce Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static E ac a 1 we 
Kazbek 
Gray Scratch-Resistant Silver SK116 
E 
Gray : Blac! SK136 
Blue Mirror Anti-Seratch Silver SK118 
Kazbek XL (Wide Fit) 
Clear Anti-Scratch Blac SK-XL111 
E Gray Mirror Scratch-Resistant Blaci SK-XL117 
Gray Anti-Scratch Blac! SK-XL116 
Kazhek with Multi-Fit and Vapor Shield Military-Grade Antifog Lens Technology 
E Clear Anti-Scratch Blac 5К111-5Р 
бгау Antifog, Scratch-Resistant Blaci SK116-SP 
Reclus 
Gray Mirror Blac! SR117 
Amber Mirror A Blac SR115 
Blue Mirror ELE Blac SR118 
F Gray Blac SR116 
Gray Antireflective, Scratch-Resistant Blac SR111AR 
Gray Eel Camouflage 5В116СҒ 
Gray Scratch-Resistant Blac SR136 
Reclus with Vapor Shield Antifog Technology 
F Clear Antifog, Anti-Scratch, Anti-Static Blac SR111VS 
Gray Antifog, Scratch-Resistant Blac SR116VS 


width at the temple. Multi-Fit models have an adjustable nosepiece for a more 


F. Reclus—Durable and flexible TR90/nylon frame with soft TPR nose pads and 
temple tips for greater comfort and durability. 


38Y431 
38Y432 


25AX53 
25AX54 


SRXV6 


460X48 
SRXV8 


SRXW1 
SRXW3 
SRXW2 


49WJ40 * 
49WJ4M * 


4NYA1 

4NXZ8 
4NYA2 
4МХ79 
4NXZ7 

460X44 
460X50 


49WJ42 
49WJ43 
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SAFETY 
Reader Safety Glasses 


D4793 


NEA 
\ J5470 
D4791 
J5449 
J5471 
D7967 


D7978 


Reader Safety Glasses MCR 


= Meet ANSI Z87.1-2015 
= 99.9% UV protection 


Bearkat—Single lens design with integral side shields for unobstructed views. 
Flexible temples with non-slip temple sleeves that are notched on the end to 
accept a clip-on breakaway cord. 


Klondike—Adjustable, 5-position ratchet action spatula temple for a more 


comfortable fit. 
> CHOOSE: Lens Lens Frame Item 
Diopter Color Coating Color No. 

Frameless 

Bearkat 

+1.00, +1.50, +2.00, +2.50 Clear Anti-Scratch Gray D7976 

+1.00, +1.50, +2.00, +2.50 Gray Anti-Scratch Gray D7977 
Half-Frame 

Klondike 

+1.00, +1.50, +2.00, +2.50 Clear Anti-Scratch Black D7978 
1662 GRAINGER. 


ШГ 


Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


Reader Safety Glasses 


= J5449 meets ANSI Z87.1-2015; all others meet ANSI Z87.1-2010 
= 99.9% UV protection 


Built-in magnification helps you read without giving up protection. 


f Condor V—Frameless wraparound bifocals have gel nose pad and 
d adjustable spatula temples. 


SL-A—Frameless wraparound design with non-adjustable temples. 


Wasko—Bifocals feature frameless wraparound design with soft 
rubber temple tips. 


Agitator—Half-frame style with straight-back flexible temples, built-in 
rubber nosepiece, and rubber temple tips. A lanyard cord is included. 


ET-93—Wraparound half-frame design with adjustable temple. 
Nome—Half-frame wraparound bifocals have spatula temples. 


> CHOOSE: Lens Lens Frame Item 
Diopter Color Coating Color No. 

Frameless 

Condor V 

EI uo 1150, Clear Anti-Scratch Clear D4793 
SL-A 

1200 ux ELO Clear Anti-Fog, Anti-Scratch Clear J5470 
Wasko 

+1.00, +1.25, +1.50, i- 

32:00, 32:25. 2250 Clear Anti-Scratch Clear D4791 
RT REA Ha. Gray Anti-Scratch Gray D4792 
Half-Frame 
Agitator 

+2.50 Clear Anti-Scratch Black 115449 
ЕТ-93 

+1.50, +2.00, +2.50 Clear Anti-Fog Black J5471 
Nome 

+1.50, +2.00, +2.50 Clear Anti-Scratch Black D7967 

D7982 
Р 07984 


Safety Reader Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1+2010 
= 99.9% UV protection 


V60 Nemesis Rx—Stylish nylon-framed eyewear has integrated diopters for 
vision assistance. With neck cord. 
= D7982 meets CSA Z94.3 


V60 30-06 Rx Readers—Comfortable nylon frame and self-adjusting rubber 
nose pad. Dual reader D7984 provides magnification for looking up and down. 


> CHOOSE: 


> CHOOSE: Lens Lens Frame Item 
Diopter Color Coating Color No. 
V60 Nemesis Rx 
+1.50, +2.00, +2.50, +3.00, +1.00 Clear Anti-Scratch Black 07982 
+1.50, +2.00, +2.50 Gray Anti-Scratch Black 07983 
V60 30-06 Rx 
+1.50, +2.00, +2.50, +1.00, +3.00 Clean Brown, Amber, anti-Scratch Black H6198 
V60 30-06 Rx Dual Readers (Top and Bottom) 
+1.50, +2.00, +2.50 Clear Anti-Scratch Black [7984 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


D7993 


Honeywell 
UVEX 


A900 Reader Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1-2003 

= 99.9% UV protection 

Eyewear offers stylish protection with distortion-free vision by precision placed 
magnification inserts. Soft, padded tips provide less temple fatigue, and the soft, 


nonslip nosebridge reduces slippage. 
> CHOOSE: Lens Lens Frame Item 
Diopter Color Coating Color No. 
+1.50, +2.00, +2.50 Clear Anti-Scratch Black D7993 
+1.50, +2.00, +2.50 Gray Anti-Scratch Black D7994 


Honeywell 
UVEX 


Genesis Reader Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1-2015 

= Meet CSA 794.3 

= 99.9% UV protection 

Eyewear features soft, flexible nasal fingers that conform to the face and mini- 
mize slippage, plus padded temple tips and cushioned brow bar. With adjustable 
temple length and ratcheting lens inclination adjustment. 


> CHOOSE: Lens Lens Frame Item 
Diopter Color Coating Color No. 
+1.00, +1.50, +2.00, 42.50, +3.00 Clear Anti-Scratch Black D7968 
G5271 


Go-Specs Reader Safety Glasses 

» Meet ANSI Z87.1-2010 

= 99.9% UV protection 

Readers have angle-adjustable temples for a comfortable fit. Flexible foam lining 
helps protect against dust. 


> CHOOSE: Lens Lens Frame Item 
Diopter Color Coating Color No. 
Clear Antifog Black 65271 
+1.5, 420, 2.5 Gray Antifog Black 65272 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


SAFETY 
Reader Safety Glasses 


4UCG7 


Honeywell 
UVEX 


Sealed and Reader Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1-2015 

= Meet CSA 794.3 

= 99.9% UV protection 

Contemporary design can be worn with detachable temples or with an adjust- 
able headband for all-day comfort. Soft, flexible nasal pads and face cushioning 
for excellent fit. Suited for dirty, high-particulate work environments such as 
those where grinding, chipping, shaving and sanding occur. The hydrophilic/ 
hydrophobic HydroShield antifog coating technology on select items offers 90x 
longer-lasting fog-free performance than most other antifog products. D5296 
offers increased magnification for reading, inspection and other fine-detail work. 


Lens Lens Frame Mfr. Item 
Color Coating Color Model No. 
Seismic Sealed Safety Glasses 
Clear Antifo Blac 50600Х 4UCG8 
Clear 9 Blue S0620X 4UCH5 
Clear Blac S0600 4UCG7 
Clear Blue $0620 4UCH4 
Clear Blac 506000 4UCG9 
Clear Antifog, Anti-Scratch Blac! 50600Н5 401Ү47 
Clear Blue 50620Н5 401Ү52 
Amber Blac 50602Н5 401Ү49 
Brown Blac 50601Н5 401Y48 
SCT Gray Antifo Blac 50604Х 4UCH3 
SCT Gray 9 Blue 50624Х 4UCH7 
SCT Gray Апііїод, Hydrophilic, Hydrophobic, Blac! S0605HS 401Y50 
SCT Gray Scratch-Resistant Blac 50609Н5 401Y51 
P CHOOSE: Lens Lens Frame Item 
Diopter Color Coating Color No. 
Seismic Sealed Diopter Safety Readers 
+1.50, +2.00, +2.50 Clear Antifog Black D5296 


P 227-74 
SAFETY EYEWEAR 


Reader 


Safety Glasses 


= Meet ANSI Z87.1-2015 

= Meet MCEPS GL-PD 10-12 
= 99.9% UV protection 
Safety eye protection has built-in magnifiers to boost clarity of vision for 
reading. Attractive, sleek wraparound frame helps eliminate side shield distor- 
tion. Durable, lightweight nylon temples offer a comfortable and secure fit. 


38Y434 


Lens Lens Frame Item 
Diopter Color Coating Color No. 
Zorge with Polarized Lens 
+2.00 Gray Anti-Scratch, Polarized Black 12A781 
Zorge 
+1.50 Clear Anti-Scratch Black 38Y433 
+2.00 Clear Anti-Scratch Black 38Y434 
+2.50 Clear Anti-Scratch Black 38Y435 


SAFETY Scan. Order. Done. [== [Г 


Reader Safety Glasses Details on page A1. 


/ : ~ 
45337 : A 
bi - _ wo, D7973 
| 
D7986 
PYRAME Reader 1 7 
Reader Safety Glasses 
= Meet ANSI Z87.1-2010 D7974 
Safety Glasses 45923 = Meet CSA Z94.3-2007, except J5337 and J6071 
» 99% UVA/B/C protection = 99.9% UV protection 
ZTEK VENTURE 11 EMERGE SECUREFIT BX NUVO 
» Meet ANSI Z87.1 = Meet ANSI Z87.1-2003 = Meet ANSI Z87.1-2010 | Lightweight bifocals' Multiple diopter strengths 1-pc. lens with 
Polycarbonate wrap- = Meet CAN/CSA Z94.3-07 Nylon frames with dual temples auto-adjust for reading, inspection, and protective brow 
around lens provides Curved polycarbonate lens polycarbonate lens with 3M Pressure detail work. Adjustable-length, Баг. Adjustable- 
panoramic view. provides additional side design provides full Diffusion Temple contoured soft-tip temples; soft — length temples 
Integrated nosepiece ^ protection. Temples can eye protection. Soft Technology for a nosebridge; and 3 adjustable with soft temple 
and soft, nonslip adjust to four different nosepiece for comfort- secure, comfortable fit. lens angles provide comfort tips and soft 
rubber temple tips give lengths. Rubber nosepiece able extended wear. Use without distorting vision. nosebridge. 
a secure, comfortable holds glasses securely in for indoor applications > CHOOSE: 
fit. Good for use in place without slipping. Use that require impact > CHOOSE: Lens Lens Frame Item 
outdoor environments. for outdoor wear. protection. ғ Diopter Color Coating Color No. 
rameless 
ы SecureFit 
> CHOOSE: Lens Lens P CHOOSE: Item +1.50, +2.00, +2.50 Clear Antifog Clear J5337 
Diopter Color Coating Color No. Half-Frame 
Frameless SecureFit 
Ztek +1.50, +2.00, +2.50 Clear, Gray Antifog Gray J6071 
+1.50, +2.00, +2.50 Clear Anti-Scratch Clear J5912 BX Р 
Half-Frame +1.50, 42.00, +2.50 Clear Antifog Black; Gray D7972 
Venture 1 +1.50, +2.00, +2.50 Gray Antifog Black; Gray D7973 
+1.00, +1.50, +2.00, +2.50, +3.00 Clear Anti-Scratch Black G6582 BX Dual Magnification (Top and Bottom) 
+1.50, +2.00, +2.50, +3.00 Gray Anti-Scratch Black G6583 +2.00, +2.50 Clear Antifog Black; Gray D7986 
+1.50, +2.00, +2.50 Mirror Anti-Scratch Black G6584 Full-Frame 
Full-Frame Nuvo 
EMERGE +1.50, +2.00, +2.50 Clear Antifog Gray D7974 
+1.50, +2.00 Clear Anti-Scratch Black, Gray J5923 +1.50, +2.00 Gray Antifog Gray D7038 
Fn ч 
74% 
ә ; ( y Чч 
А ЖА 
bolle 45NA43 
D Serer 
DEWALT. iri-s Series Reader Safety Glasses 
Reader Safety Glasses = Meet ANSI Z87.1-2010 for height, depth, and width. Pivoting 
. B : А | 
= Meet ANSI 287.1 distortion-free. Напр pattem on | Алор soratch-resistant te erick) ыле b enlace i 
= 99.9% UVA/UVB protection temple is ergonomically positioned lens ah g specific bun Ee Platinum coating 
Magnification diopter is molded for secure grip. Soft, rubber nonslip Н Each includ diustable cord 3nd. 
i | | | Engineered to adapt to any face. ach Includes an adjustable cord ап 
directly into the lens. Polycarbonate nosepiece and cushioned temple pads B-H bride Тв fully adiustabi microfiber cleaning pouch 
lens is impact resistant and provide long-wearing comfort. “Flex nose bridge IS Tully adjustable ) 
Lens Frame Mfr. Item 
> CHOOSE: Lens Lens Frame Item Color Color Diopter Strength Model No. 
Diopter Color Coating Color No. Clear Clear +1.50 40187 45NA43 
Half-Frame Clear Clear +2.00 40188 45NA44 
Reinforcer RX™ Clear Clear +2.50 40189 45NA45 
+1.00, +2.50, +3.00 Clear Anti-Scratch Black G1967 Clear Clear +3.00 40190 45NA46 
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SAFETY 


5AL29 


3BE76 
(Eyewear Not 
Included) 


Removable Shields 
= 99.9% UV protection 


Sideshields help protect your eyes from flying debris. Just slip on to most 
plano-style protective eyewear; clear color. 


Item Pairs 
Description Material No. Per Pkg. 
Slip-On Sideshields Plastic 5AL29 10 
Conforming Slip-On Sideshields Plastic 3BE76 1 
Fit most brands of protective eyewear. 
> CHOOSE: Item 
Description L Color No. 
Polyester/Neoprene Foam 15 Yin Red, Green, Orange, Yellow, White 02417 
SAFETY 
GLASSES 
.4 
4GMR6 | Р 
(Contents пої 
included.) 232418 
3TCA5 


Safety Glasses/PPE Dispensers 


Dispensers accommodate packaged or nonpackaged protective eyewear and 
other PPE equipment. Wall mount or countertop use. Mounting hardware not 
included. 


Safety Glasses Dispensing Trays—Double-hinged top lid provides easy 
access and seals out dust. 4GMR6 and 232418 have a foam bottom. 


Safety Glasses Stack-Style Dispensers—All have an open top for quick 
filling and a lower flip-up dispensing door in front. 


Safety Glasses Case with Door—Flip top hinged lid for filling helps keep dust 
out. Individual compartments store eyewear. 


PPE Wire Dispensing Rack—Wire basket lets workers easily take and return 
safety glasses and other protective devices. Includes 3 labels: "Safety Glasses," 
"Hearing Protection," and blank label. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Eyewear Accessories 
? 3PTT2 1" 
29PK40 


26H102 


Жиек 
SAFETY 


26G949 
Protective Eyewear Cases 
Protect eyewear when not in use. 
Item 
Material Closure Dim. Brand No. 
Acrylic Hook-and-Loop 74 in Lx 4% in W Smith & Wesson — 3PTT2 
Foam Zipper 1Vs in Lx 3% in W x 2-8/9 in D Nite Ize 29PK40 
Nylon Hook-and-Loop 13^ in Lx 2% in H x 2% in W Mcr Safety 26H102 
Nylon Zipper 7% in Hx 3% in W x 3% in D — 2YAX9 
Vinyl Drawstring 7TinLx4inHx AinW Mcr Safety 266920 
Vinyl Hook-and-Loop 8 in L x 4374 in H x V4 in W Mcr Safety 266949 


4GMR5 4GMR7 
(Contents not (Contents not (Contents not 
included.) included.) included.) 
Item 
Holds Material H w D No. 
Safety Glasses Dispensing Trays 
Up to 8 Pairs Polyethylene З Жіп 9in 63^ in ЗТСА7 
Up їо 6 Pairs Polyethylene 4% in 9in 6% in 4GMR6 
Up to 6 Pairs Acrylic 5 іп 9in 6in 232418 
Up to 8 Pairs Polyethylene 6 Ain 12 in 9in ЗТСА8 
Up їо 25 Pairs Polyethylene — 12 ^ in 18 in 10 1^ in ЗТСАб 
Up to 35 Pairs Acrylic 12 7% in 18 іп 8 in 237419 
Safety Glasses Stack Style Dispensers 
Up to 20 Pairs Acrylic 18 іп 8in 5 Vin 237420 
Up to 20 Pairs Polyethylene — 15 %4 in 8in 4in ЗТСА5 
Up їо 25 Pairs Acrylic 18 іп 8in 5 Vin 237421 
Up to 25 Pairs Polyethylene 15 % in 8in 4in 4GMR5 
Safety Glasses Case with Door 
Up to 12 Pairs Polyethylene 12 in 14in 15A in 4GMR7 
Up to 20 Pairs Polyethylene 12 in 15 in 6% in 4GMR8 
PPE Wire Dispensing Rack 
Gre 000068, Stee 4%in 13 in 9 in 6GLDO 
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SAFETY 
Lens Cleaning Products 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


INSTANT ANTI-FOG 


328UR1 


U ілгіші 


3NRJ9 


46C922 5BB83 55CR73 


41N472 44X057 


Pi alle 


Honeywell —  g1Jex/Armor 
UVEX BauschaLomb эин. 


Lens Cleaner 
Dispenser Stations 


Dispenser stations hold lens cleaning wipes and 
lens cleaning and coating solutions. They are 
often located throughout a facility so workers 
have convenient access to supplies to keep 
eyewear clean and vision clear. Corrugated 
Stations are countertop- or wall-mountable. 


1666 GRAINGER. 
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wu m Sey Armor. Honeywell 


Р ScIENCEWARE” "BauschsLomb meri UVEX 


m 12725 › А Gm a 


DRITTE тешеп PRODUCTS An MCR Safety Brand 
MotoSolutions ч 


«РГ 


> sallstram „2. Рас GY 
Lens Cleaning Wipes 


Lens cleaning wipes are safe for use on safety glasses and goggles, 
face shields, and personal eyewear. 


Wipe Item 
oot Wipe Dispensing Type Wipe Size Brand No. 
ry 
12 Loose біп (W) x 6 in (L) Skullerz By Ergodyne — 42DA84 
180 Loose 4 vin (W) x 5 in (L) SP Scienceware 21TP45 
280 Loose 5 in (W) x 8 in (L Bausch & Lomb 4T934 
300 Loose 7 in (W) x4 "6 in (L) HexArmor 619U98 
500 Loose 43A in (W) x 7 іп (L) Honeywell Uvex 55ET78 
600 Loose Sin X 735 in (D. Vision Aid 199TV8 
760 Loose 494 in (W) x 6 2 in (Г) Bausch & Lomb 4A649 
1,000 Loose 4in (W) x 6 in (L Berkshire 3LDL9 
1,000 Loose 9 in м) x9in t Berkshire 3LDN1 
Pre-Moistened 
25 ndividually Wrapped 4 in (W) x 8 % in (L) Bausch & Lomb TAHES 
30 ndividually Wrapped 2 in (W) x4 in (L Bouton Optica 41K549 
100 ndividually Wrapped 2 in (W) x4 in (L Pip 41N473 
100 ndividually Wrapped 2% E x2 in (L) PhysiciansCare 49H381 
100 ndividually Wrapped 3in x5in(L Motosolutions 328UR1 
100 ndividually Wrapped 3in ү xbin(L Motosolutions 328UR2 
100 ndividually Wrapped 4 in (М) x6 in (L Crews 43PF89 
100 ndividually Wrapped 5 in (W) x 8 in (L Bausch & Lomb 2AR69 
100 ndividua у Wrapped 5 in (М) x8in (L Bausch & Lomb 3NRJ9 


100 ndividua k Wrapped 5in in x7 in Condor 44X059 


100 ndividually Wrapped — 5 Vi in (W) x 2 V in (L) Honeywell Uvex 556213 
100 ndividua iy Wrapped — 5 % in (W) x2 “in (L) Honeywell Uvex 550717 
100 ndividually Wrapped Sin Ww} x8in (с Skilcraft SoMP89 
100 ndividually Wrapped 5 in (М) x8 in (L Magic Safety Products 619К09 
100 ndividually Wrapped 7 іп (Wi xcd x4 % in (L) HexArmor 619097 
100 ndividually Wrapped 8 in (W) x 5 in (L Pyramex 567090 
110 ndividually Wrapped Sin (Ші x8in t Sellstrom 65TW66 
1,000 ndividually Wrapped 3 in (М) x 8 in (L Kleenguard 42EP96 
— еее Berart- Ha mstrument 
Logos: be IMSA| #НехАгтог BauschaLomb SP SCIENCEWARE™ 


The Safety Company 


Lens Cleaning and Coating Solutions 


Lens solutions keep lenses clean and refresh coatings to keep vision clear. 


Lens Treatment Solution Bottle Item Pkg. 

Properties Type Size Incl. Pump Brand No. Qty. 
Anti-Fog Non-Silicone 3floz Мої Included Honeywell Uvex 55JK92 6 
Anti-Fog Non-Silicone 4floz Not Included SA 5DVG2 1 
Anti-Fog Non-Silicone 8 fl oz Included HexArmor 619U95 1 
Anti-Fog Silicone 12 fl 02 Included Bausch & Lomb 4ҒЕ64 1 
Anti-Fog, Anti-Static Non-Silicone 2102 Мобіпсішіей SP Scienceware — 46922 2 
Anti-Fog, Anti-Static Non-Silicone 16 Тог  Notincluded Bausch & Lomb 5БВВ82 1 
Anti-Fog, Anti-Static Non-Silicone 16 fl oz Included Bausch & Lomb 5ВВ83 1 
Anti-Fog, Anti-Static Non-Silicone 128 floz  Notincluded Bausch & Lomb 5ВВ84 1 
Anti-Fog, Anti-Static Silicone 16floz  NotIncluded Bausch & Lomb — 1AV39 1 
Anti-Fog, Anti-Static Silicone 16 fl oz Included Bausch & Lomb 41932 1 
Anti-Fog, Anti-Static Silicone 128floz  Notincluded Bausch & Lomb 41933 1 
Anti-Static Non-Silicone 128102  Notincluded Honeywell Uvex 55GZ14 1 
Anti Static Water Soluble 16 fl oz Included Honeywell Uvex 550873 1 


Scratch-Resistant 


Honeywell 
UVES 

«A -- Ж 

$. 

TET =. 

55062715 619J49 
5BB80 

Wipe Solution Bottle Item Pkg. 

Station Material Station Dimensions Count Type Size Brand No. Qty. 
Corrugated Cardboard — 4inHx 5inWx6inD 600 Non-Silicone 8 floz Pip 418472 8 
Corrugated Cardboard 6% in H x 5 % in W x 3 %inD 600 Non-Silicone 8102 Condor 44X058 1 
Corrugated Cardboard 9 in Hx 10 ZinWx3 іп D 1.200  Non-Silicone 16 fl oz Condor 44X057 1 
Corrugated Cardboard — 9 И in H x 16 in W x 3 %inD 1,500 —Non-Silicone 16102 Honeywell Uvex 556715 1 
Corrugated Cardboard — 10 in Hx 7 V inWx5 ViinD 1,520 Non-Silicone — 16floz ^ Bausch & Lomb 2LBC7 1 
Corrugated Cardboard — 10inHx 7 zin Wx5 %4 in D 1,520 Silicone 12102 ^ Bausch & Lomb 4FE63 1 
Corrugated Cardboard — 1Üin Hx 7 zin Wx5 іл) 1,520 Silicone 16107 ^ Bausch & Lomb 47937 1 
Metal 17 “inHx8%inWx3%inD 1,220 Silicone i6floz ^ Bausch & Lomb 5BB80 1 
Metal 17 VinHx8%inWx3Z%inD 1,520 Non-Silicone 16 floz ^ Bausch & Lomb 5BB81 1 
Plastic 11 4 inHx5 іп Wx3inD 760 Silicone 81102 Bausch & Lomb 2LBC6 1 
Plastic 11 %іпНх5 іп Wx3inD 760 Non-Silicone 8 floz Bausch & Lomb 6A666 1 
Plastic 12inHx17 2 inWx3 %inD 300 Non-Silicone 8 fl oz HexArmor 619J49 1 
Plastic 14 in H x30 in W x 4 in D 2,000 Моп-5йісопе 16102 Honeywell Uvex 556716 1 

Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Goggles 


B. C. 


4VCF4 1FYZ3 
= Meet ANSI 787.1 -201 0 Lens Lens Frame Frame Strap Item 
= 99.9% UV protection Key Venting Color Coating Color Design Size Material No. 
Offered with direct or indirect venting. Direct-vented goggles let air Gondor b Gen meme ТИГИ ТТГ 
flow into the goggle from the work environment. Choose indirect- Direct Clear Traditional — Narrow Elastic — 1VT66 * 
imi igui ing i A Direct Clear Antifog Clear Traditional ^ Universa Elastic 1VT68 
vented to limit or prevent liquid splash passing into the goggle. ndirect Clear Uncoated Traditional — Universa Elastic — 1VT88 
A. Condor—Designed for general lab and shop applications. Can СЕРР UTE far tna -— Antifog Traditional — Universa Elastic — 1VT70 
be worn with most half-mask respirators. 1VT66 to 1VT68 have Direct Clear Uncoated Traditional ^ Universa Elastic AVCF4 
perforated sides. B Direct Clear — Anti-Scratch Green Traditional — Universal Elastic — 4VCF5 
А : ndirect Clear Uncoated Traditional ^ Universal Elastic AVCF6 
B. Platoon OTG (Over-the-Glass)—Soft vinyl body fits over most ndirect Clear Antifog Traditional ^ Universal Elastic — AVCF7 
prescription eyewear. Translucent light-green frame reduces glare Max Barron — г А - а 
and side reflection. 4VCF4 апа 4УСР5 have perforated sides. . Direct Amber Aog T" Aviator mens _ Бас MC. 
; А А ndirect Clear i ag Aviator Universa Elastic 1FYZ3 
vus саныны lenses with adjustable head strap. ndirect Gray _Anti-Scratch Aviator Universa Elastic 1FYZ4 
ack nylon trame. * Small size. 


Hon Il 
Goggles NE 
» Meet ANSI Z87.1-2015 
= Meet CSA 794.3 (except 

2CVG2, 2CVG3, and 67363) B. 
= 99.9% UV protection 2 2CVG3 
Select goggles feature hydrophilic/ 
hydrophobic HydroShield antifog 
coating technology, which offers 90x 
longer-lasting fog-free performance 
than most other antifog products. 


0 


А. Classic OTG (Over-the-Glass)— E. 
Soft, flexible PVC. Durable construction. 2cva5 H. 
Fit over most prescription eyewear. 24С251 
—Li i Lens Lens Frame Frame Strap Mfr. Item 
B. Strategy OTG Lightweight Key Venting Color Coating Color Design Material Model No. 
TPE body with snug fit. Fit over most Classic OTG (Over-the-Glass) 
eyewear to help provide impact — gae Clear Anti-Fog, Anti-Scratch Clear OTG Neoprene $350 61362 
protection. В Direct с ear Anti-Fog Gray 076 Fabric 53500 22/52 
à А ndirec ear Anti-Fo га ТІ Меоргепе 3810 20/03 
C. Futura OTG—Offer distortion-free Futura 076 : : à 
180? field of vision. Fit over most Н я (лете Clear Anti-Fog, Anti-Scratch Clear OTG Neoprene $345C 67363 
m ех Seal 
prescription eyewear. D ndirec Clear Anti-Fog Navy OTG Neoprene 53400Х 4FE58 
J Flex Seal with HydroShield Lens Coating 
D. Flex Seal OTG—Silicone construc- — ndirec Clear Anti-Fog, Anti-Scratch Navy Goggle Neoprene S3400HS 54ЕМ94 
tion with soft body seal withstands — ndirec Clear Anti-Fog, Anti-Scratch Navy Goggle Fabric $3405HS 54EM95 
pads asi el clips ndirec Clear Anti-Fog, Anti-Scratch Gray Wraparound Neoprene; S3960HS 38TJ88 
allow positioning on a hard nat or Neo 
à M i i- i- i-Stati prene, 
above the ears. Low-profile design fits EE a Anti 2. uic in Static E E Rubber ш ыш 
inh ndireci ваг nti-Fog, Anti-Scratc ray raparoun eoprene 
over most prescription eyewear. ndireci ql ваг Anti-Fog, Bates Anti-Static Gray/Orange Wraparound Neoprene 5306300 20165 
" ndireci га Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static ray Wraparound Neoprene 3961 37120 
E. Stealth—Soft, flexible elas- E ndireci "a Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Gray/Orange Wraparound Fabric ee 20/66 
i паїгесі ваг Anti-Fog, Anti-Scratch ray Wraparound Neoprene 3960D 2NYJ8 
tomer seal conforms to facial ndirec Clear Anti-Fog, Anti-Scratch Gray Goggle Fabric 53960Н51 55ТА85 
contours. Quick-adjust headband ndirec Clear Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Teal Goggle Neoprene S39610HS 55ТА86 
clips. Prescription insert holder sold ndirec Gray Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Teal Goggle Neoprene S39611HS 55ТА87 
tel ndirec Amber ^ Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Gray Goggle Neoprene $3962HS 55ТА88 
separately. ч ndiec Clear Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static — Orange Goggle Neoprene 53963095 55ТА89 
tealth Replacement Lenses d 
F. Stealth Reader Goggles—Low- = Clear Anti-Fog, Anti-Scratch = = = S700HS 38TJ90 
profile, wraparound design with == АТБАШ Ant Serath = = = BAS — SBTASD 
pivoting headband clip and adjustable- Stealth Prescription Insert Holder f 5 ӨЗДЕ n 
i — — — ilver — — 
Slide neoprene headband. Stealth Reader Goggles 
, Stea —rIvotung head- F Indirec i Anti-Fog, Anti-Scratch Blue Wraparound Neoprene 3992X 5DPT3 
G. Stealth OTG—Pivoting head m 5 s 
band clip and wide adjustable-slide Stealth OTG 3 : | 
headband allow goggles to be used et fg ia. sca, tay — 6 — Қорен тк ДІ 
comfortably with hard hats and over G Indirec ШЕНІ Anti-Fog, Ant Sora ch Navy gu Neoprene ES 54ЕМ89 
inh Indirec lear Anti-Fog, Anti-Scratch Nav oggle Fabric 3970HSF 54EM90 
most prescription eyewear. Indirec Gray Anti-Fog, Anti-Scratch Navy Goggle Neoprene ЗІНЕ 54EM91 
H. Carbonvision—Wide-vision чишип: Amber Anti-Fog, Anti-Scratch Navy Goggle Neoprene $3972H 54EM92 
oggles with a soft, flexible body and Non-Vented Clear Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Black Wraparound Neoprene $1650D 246250 
а 99 fi face f y н . Non-Vented Gray АЕР Anti-Scratch, Anti-Static Black Wraparound Neonrene S1651D 246251 
rame conform to your face for excel- Non-Vented Clear — Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Black Wraparound Fabric S1650DF 246252 
lent fit. Non-Vented Gray Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-Static Black Wraparound Fabric $1651DF 240253 
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SAFETY 
Goggles 


AYZSA —— 4 
2 | | 
) / ) 
Y “`2 
В. 
3WLX6 


C. 


» Meet ANSI Z87.1-2010 D я 


= 99.9% UV protection 475М57 


А. Centurion OTG (Over-the-Glass)—Wraparound wide-angle visibil- 
ity; designed to fit over most prescription eyewear. 
= Meet CSA Z94.3-2007 


B. Lexa Splash GoggleGear—Contoured, low-profile design. 
= Meet CSA Z94.3-2007 


C. and D. GoggleGear 500 and 2800 Series—Low-profile splash 
goggles feature long-lasting 3M Scotchgard antifog coating that helps 
increase eyewear performance and visibility in wet and steamy settings. 
With adjustable strap for comfortable fit. 


Lens Lens Frame Strap Mfr. Item 
Key Color Coating Color Size Venting Material Model No. 
Centurion OTG (Over-the-Glass) 


Clear Uncoated Clear Universal Direct — Elastic 40300 4Ү754 
А Clear Antifog Clear Universal Direct Elastic 40301 4Ү755 
Clear Clear Universal Indirect Neoprene 40305 4Ү757 
Clear Uncoated Clear Universal Indirect Меоргепе 40304 ЗВҮр8 
Lexa Splash GoggleGear 
Antifog, 
B Clear Scratch- Clear Universal Indirect Elastic 16644 3WLX6 
Resistant 
GoggleGear 500 
C Clear АпШо0 Gray Universal Indirect Elastic GG501SGAF 48ТК90 
GoggleGear 2800 
ntifog, 
Clear — Anti- Gray Universal Indirect Elastic GG2891-SGAF 475M55 
D Scratch 
Clear д Gray Universal ng Elastic GG2891S-SGAF 475М56 
Gray Black Universal Indirect Elastic GG2892-SGAF 475М57 


бойе 


SAFETY 


= Meet ANSI Z87.1-2010 
= 99.99% UVA and UVB protection 20V815 


Atom X90—Modular frame is compact, lightweight, and extremely comfort- 
able. Over-the-glasses (OTG) dust goggles have a polycarbonate lens and a 
liquid overflow chute for enhanced protection. Large, adjustable elastic strap. 


= Also meet CSA Z94.3-2007 


Pilot—Coinjected frame with adjustable strap is designed for superior adapt- 
ability and comfort. OTG safety goggles offer excellent field of vision. 49YV90 
CSP with Platinum technology is good for activities that alternate between 
high and low lighting and in extreme hot- or cold-temperature environments. 
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V-Maxx OTG (Over-the-Glass) Goggles 


Lens Covers, Pkg. of 10 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Concealer Goggles 
= Meet ANSI Z87.1-2015 

= 99.9% UV protection 
Dual-injected rubber goggles have a soft, 
comfortable seal for extended wear. A built-in 
ventilation channel provides extra fog control 
and ventilation. 


Strap Mfr. Item 
Venting Material Model No. 
Indirect Elastic ПРб82-11 SRYHA 


DPG82-21 ЗВҮН5 


V-Maxx OTG "еулет 


UVEX 


` (Over-the-Glass) 


Goggles 

» Meet ANSI Z87.1-2015 

= Meet CSA 794.3 

Wraparound design fits over most prescrip- 
tion eyewear. Adjustable headband. Peel-off 
covers protect lenses to extend goggle life. 


Strap Mfr. Item 
Venting Material Model No. 
Direct Elastic 11250800 4FE56 


11250860 6WE81 


= Meet ANSI Z87.1-2015 

= Meet CSA Z94.3; C-UL Listed 

= 99.9% UV protection 

Goggles fit comfortably over most 
prescription eyewear. An adjustable head- 
band assures proper fit. 


Industrial Odyssey Il 
Antifog, Scratch-Resistant 


Anti-Fog, Anti-Scratch 


Anti-Fog, Anti-Scratch 
Polycarbonate/TPR 


3RYG2 


OTG (Over-the-Glass) Goggles sellstrom. 


882 Series—PVC-frame goggles provide 
outstanding chemical splash protection. 


Industrial Odyssey II—A soft, comfort- 
able frame seals out liquids and dust 
without limiting peripheral vision. Sealed 
dual-pane lens. 


Strap Mfr. Item 
Venting Material Model No. 
Indirect Elastic $88200 4FPL6 
Indirect Elastic $88213 3NLW6 


Indirect FR Cloth Strap 580200 3RYG2 


49YV90 
Frame Stra Mfr. Item 
Material Venting Material Model No. 
TPR Direct Elastic 40092 201815 


Direct Nylon 40274 49YV89 
Direct Nylon 40275 49YV90 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Disposable Respirators 
Respiratory Filter and Gas/Chemical Cartridge Abbreviations 
PARTICULATE FILTER TYPES N Series—Used in environments free of GAS AND CHEMICAL CARTRIDGE ABBREVIATIONS 
NIOSH-approved filters are rated 01! aerosols. AG—Acid Gas HC—Hydrogen MA—Methylamine 
as N95, R95, P95, N99, N100, В Series— Resistant to oil mist. Use is AM—Ammonia Chloride MV—Mercury Vapor 
or P100. The number 95, 99, or restricted to one 8-hr. work shift. C€D—Chlorine Dioxide © HF—Hydrogen 0Z—0zone 
Euros c. cro um RIA 
i E d ` FM—Formaldehyde ШЕСЕ SD—Sulfur Dioxide 
Sulfide 
Nuisance Dust and E Honeywell соус P. 
i Procedural Masks Ші uum 
9 = Not NIOSH approved ; 
Dust Mask 5 » Universal size — 
Dispenser T Designed to protect against nontoxic dust and irritants, these masks have elastic head- pec 4 
| М straps and а nose clip to hold them іп place. Not for use with toxic mists and chemicals. 
Keep masks clean. Hinged $ 54TX79 and 54TX80 have a pouch-style design to ease breathing. 
flip top lid. Countertop or K Mir Item ро. ^ RR H 
wall-mountable; hardware 8 Description Brand Model M ay. ( E 
i " ondor = V 
not included. ше Dust Nlasks Honeywell North 14110094СС 4068-50 =влрад 
Item Kimtech Pure 62484 54TX79 300 
Dim. . No. Procedural Masks Kimtech Pure 62465 54ТХ80 500 
12 3 in Hx 6 in Wx 6 in 0237425 — 56JD44 56Ј044 50 
N95 Disposable Particulate Respirators ЕЕ 
/ 
= NIOSH approved жә 
= Universal size SE ч p 
Economical, lightweight respirators are available with adjustable aluminum nose clip. Select models = 
have an integrated nosefoam seal that conforms to the face. 22EL81 is FDA 510(k) approved for use in © 4 "die = - 
medical applications and meets CDC guidelines for TB exposure control. 22Е179 22Е178 ELS 
Nuisance 
Respirator Odor Exhalation Individually Nose Face Mfr. Item Pkg. 
Shape _ Removal Valve Packaged — Clip Seal Color Model No. Qty. 
N95 Respirators without Exhalation Valve 
Molded None No No No None White 22179 22879 00 » E 
Molded None No No Yes None White 22EL78 22EL78 20 Be 
N95 Respirators with Exhalation Valve 22EL81 “ 
Molded None Yes No No None White 22EL80 22EL80 10 ; i 
N95 Respirators without Exhalation Valve 5 
Molded None No No Yes — Closed Cell Compliant — White 22EL81 22EL81 20 Cus? 22EL77 
N95 Respirators with Exhalation Valve 
Flat-Fold None Yes No Yes Closed Cell Compliant — White 22EL77 22EL77 10 


d m т. 
— - mim A. aS 1ААК5 pw" 


Nuisance \ 

Respirator Respirator Odor Exhalation Individually Nose Face Mfr. Item Pkg. 4RM12 < б 
Filter Class Shape Size Removal Valve Packaged Clip Seal MaskHeadstrap Туре Color Model No. Qty. к 
SAF-T-FIT® Plus p d 

N95 Molded 5 None No No Yes None Dual, Adjustable White 14110387 4VT69 20 u 

N95 Molded M None No No Yes None Dual, Adjustable White 14110388 4VT70 20 

N95 Molded XL None No No Yes None Dual, Adjustable White 14110389 4VT71 20 

N95 Molded $ None No No Yes Fu Dual, Adjustable White 14110390 4VT72 20 

N95 Molded М None No No Yes Fu Dual, Adjustable White 14110391 4VT7Z3 20 Honeywell 

N95 Molded XL None No No Yes Fu Dual, Adjustable White 14110392 4VT74 20 NORTH} 

N95 Molded $ None Yes No Yes Fu Dual, Adjustable White 14110393 4VT75 20 

N95 Molded M None Yes No Yes Fu Dual, Adjustable White 14110394 4VT76 20 - = 

N95 Мой XL None Yes No Yes Fu Dual, Adjustable — White — 14110395 4VT77 20 Disposable Particulate 

N95 Molded M OV Yes No Yes Fu Dual, Adjustable Gray 14110397 4VT79 10 = 

N95 Molded ХІ OV Yes No Yes Fu Dual, Adjustable Gray 14110398 4VT80 10 Respirators 

N95 Molded 5 Аб Yes No Yes None Dual, Adjustable Gray 14110399 3NME5 10 

N95 Molded |М AG Yes No Yes Fu Dual, Adjustable Gray 14110400 4VT85 10 = NIOSH approved 

N95 Molded XL AG Yes No Yes Ри Dual, Adjustable Gray 14110401 4VT86 10 ы 

N99 Molded 5 Копе Yes No Yes Fu Dual, Adjustable White 14110402 4VT81 10  SAF-T-FIT® Plus—Molded cup design 

NO Mo дей x None yes мо Yes Ful Dua А Ad justable white 14110203 pia 10 offers low breathing resistance. Convenient 

olde: L one es 0 es Ful ual, ustable Ite Я 

P95 Molded M опе Yes No Yes Ви Dual, Adjustable White 14110428 41787 10: SUSpension straps. Latex-free. 

P95 Molded XL None Yes No Yes Fu Dual, Adjustable White 14110429 4VT88 10 imited- А i В 

P100 Molded 5 Мопе Yes Yes Yes Fu Dual, Adjustable — White 14110439 1AAK4 1 Limited-Use Welding Respirator with 

P100 Molded М None Yes Yes Yes Fu Dual, Adjustable White 14110440 1AAK5 1 Disposable Filter—Low-profile half-mask 
ü Р100 у Molded 8 XL i Хате. Me Fie Үеѕ Yes Fu Dual, Adjustable White 14110441 1AAK6 1 design fits under welding helmets and 

imited-Use Welding Respirator wi isposable Filter А . А 

N99 Molded M None Yes Ves Yes Partial Dual, Adjustable White/Clear 7190N99 4RMi2 1 faceshields. A proprietary coaxial valve 

Welding Respirator Replacement Filter system channels air to the wearer for easy 


719009N99 48М11 2 breathing and maximum filtration use. 
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SAFETY 
Disposable Respirators 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find 


A. 
21LPO3 


Disposable Particulate Respirators 


= NIOSH approved 

Electrostatically charged microfibers are designed 
for ease of breathing. R and P series respirators 
may have additional time-use limitations. Refer to 
instructions for specific information. 


A. GENERAL INDUSTRIAL 

Provide protection against certain non-oil-based (N 
series respirators) or oil-based (R and P series respi- 
rators) particles. 


B. HEALTHCARE/SURGICAL 
= Meet CDC guidelines for 
tuberculosis exposure control 
= FDA cleared for use as surgical masks 
Reduce exposure to airborne particles generated 
by electrocautery, laser surgery, and other powered 


medical instruments. Also reduce the potential expo- 


sure of the wearer to blood and other body fluids. 


Fold-flat mask 49U069 has a 3-panel design to help 


reduce eyewear fogging. Chin tab provides easy 
adjustment and positioning. 


C. WELDING 

Feature adjustable straps (except 4MH67), Cool 
Flow" exhalation valve, and cake-resistant filter 
material (except 4MH67) for comfort and durability. 
OV/0Z—Feature a carbon layer that helps provide 
respiratory protection where metal fumes may be 
present including those with ozone and nuisance 
level organic vapors. 


Respirator Respirator Nuisance Odor — Exhalation Individually Nose 
Key Filter Class Shape Size Removal Valve Packaged Clip 
General Industrial 
A N95 Molded Universal None No No Yes 
A N95 Molded Universal None No No Yes 
A N95 Molded Universal None Yes No Yes 
A N95 Molded 5 None No Yes Yes 
A N95 Flat-Fold M None Yes Yes Yes 
A N95 Flat-Fold M None No No Yes 
A N95 Flat-Fold 5 None No No Yes 
A N95 Molded Universal None Yes No Yes 
A N95 Molded M None Yes No Yes 
A R95 Molded M None No No Yes 
A P95 Molded M None Yes No Yes 
Healthcare and Surgical 
B N95 Flat-Fold 5 Мопе Мо No Yes 
B N95 Molded M None No No Yes 
B N95 Molded 5 Мопе Мо No Yes 
B N95 Flat-Fold M None No Yes Yes 
Welding 
C N95 Molded M None Yes No Yes 
C N95 Molded M None Yes No Yes 
C N95 Molded M 0%/02 Yes No Yes 
Odor-Removing 
D R95 Molded M AG No Yes Yes 
D P95 Molded M AG Yes No Yes 
D R95 Molded M OV No No Yes 
D P95 Molded M ov Yes No Yes 
100 Level 
E N100 Molded M None Yes Yes Yes 
Е Р100 Molded M None Yes Yes Yes 
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Face 
Seal 


None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
None 
Full 
None 
Full 


Full 
None 
None 
None 


None 
Full 
Full 


None 
None 
None 
None 


Full 
Full 


Find even MORE on Grainger.com? 


D. ODOR-REMOVING 


AG—Suggested for protection against particles 
where nuisance-level (levels beneath OSHA PEL) 
acid gases may also be present such as primary 
aluminum smelting, chemical processing, glass 
etching, and paper processing. 


OV—Use in foundries, undercoating, petroleum 
operations, and agriculture where exposures may 
include nuisance-level (levels beneath OSHA PEL) 
concentrations of organic vapors. 


E. 100 LEVEL 

Use where certain OSHA substance-specific regu- 
lations require 100 level respirator for particle 
exposures to lead, cadmium, arsenic, or methylene- 
dianiline (MDA). Excludes asbestos. 


Mfr. Item Pkg. 
Color Model No. Qty. 
White 8200 2KJJ5 20 
White 8210 3KP43 20 
White 8210V 14F203 10 
White 8110S 4MH52 20 
White 9211+ 21LP03 10 
White 9105 6KXUO 50 
White 91058 6KXU1 50 
White 8511 4JF99 10 
White 8211 3FU83 10 
White 8240 4MH64 20 
White 8271 4J630 10 
White 1804S K2034 50 
Green 1860 4MH50 20 
Green 1860S 4MH51 20 
White 1870+ 49U069 20 
White 8515 4MH67 10 
White 8212 4J636 10 
White 8214 4MH63 10 
Blue 8246 41601 20 
White 8576 4MH58 10 
Gray 8247 4J602 20 
White 8577 4MH59 10 
White 8233 41603 1 
White 8293 4MH54 1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Disposable & Air Purifying Respirators 


Find Respiratory Filter and Gas/Chemical Cartridge Abbreviations on page 1669. 


1DLL8 B ы { 
3NML1 Ref 
ideas that wear well 3CDE4 
Disposable Particulate 
a Respirator Nuisance 
Respirators Filter Respirator Odor  Exhalation Individually Nose Face Mfr. ltem Pkg. 
Key Class Shape Size Removal Valve Packaged Clip Seal Color Model No. Пу. 
= NIOSH approved Standard 2-Strap i 
Dura-Mesh? shell resists collapse, even under hot and humid л Мо Моше 5 None Мо Қо Mo None white 220495 ШЫ8 20 
conditions. Contour-molded nosebridge has a foam cushion for д N95 Molded ^ S ^ None Yes No No None Blue 2301N95 1DLL8 10 
an easy soft, comfortable seal without a metal nose band. A N95 Molded М None Yes No No None Blue  2300N95 1018 10 
: A N95 Molded М О\/07 Yes No No None Gray 2400М95  1DLN2 10 
А. Standard 2-Strap—Etlastic straps are attached securely A N95  Molded M AG Yes No No None Blue  2500N95  1DLN3 10 
L A N95 Flat-Fold М None No No No None White 2112 6DMW8 20 
so ney ane preak the seal. A N95 Molded 5 None No No No None White 2207N95 10117 20 
1DLL7, 1DLN1, and 1DLP3 feature a low-profile design with А №5 Molded 5 None Yes No № None Rue ae ba 10 
a lower, wider nosebridge. FastFit® GDMWS offers flat-fold Adjustable Cloth Straps — М жшлш 
convenience with cup-shape comfort. Individually packaged B N99 Molded М None Yes No No None Gray 2315 ЗММ 10 
i i j B P100 Molded M None Yes No No Full White 2360AP100 6KXU6 1 
for hygiene in a dispenser box. AirWave® Classic 2-Strap 
B. Adjustable Cloth Straps—Tug-to-fit adjustable cloth C М5 Мой 5 None No No No None White 4201 16V848 10 
; ] C N95 Molded МА Мопе No No No None White 4200 16V847 10 
straps provide speedy, comfortable fit. 3NML1 has a low- D N95 Molded S опе No No No None Gray 4601 40М365 10 
profile design to fit easily under welding hoods. AirWave® with SmartStrap® faa aa 
И , : D N95 Molded МЛ Мопе No No No None Gray 4600 40М364 10 
C. and D. AirWave®—FlexFit® design expands and contracts ^ D №95 Molded М. 01707 No No No Full Gray 4800 20453 8 
as you move and speak for all-day comfort. Wave design lets D 55, Mola e М Hone Mo No No Eul White Eu 38218 3 
more air flow in and out for easier breathing. SmartStrap® HandyStrap® ee ПЕ 5 Ы -— us 
models with adjustable soft cloth strap allows the respirator to E N95 Molded S None Yes No No None White 2701М95  1DLN5 10 
hang | ly from the neck when not in А Е N95 Molded М None Yes No No None White 2700N95 1DLN4 10 
g T0088 AO ENES s us? E N95 Molded М None Yes No No None Black M2700N95 3CDE6 10 
, Han trap?—Cloth strap with buckle allows mask t E N95 Molded М 0%/02 Yes No No None White 2800N95 3NML2 10 
E : са ii : i : - | ius s lo E N95 Мой 5 00707 Yes No No None Black M2801N95 1DLN7 10 
ang around the wearer S neck, always ready Tor use. E N95 Molded М  OV/Z Yes No No None Black M2800N95 1DLN6& 10 
А ДАН Е N100 Molded S None Yes No No Ful White 2731N100 3CDE5 5 
F. Healthcare and Surgical Masks—Meet CDC guidelines E 1100 Molded М None Yes No No Full White 2730100 3CDE4 5 
for tuberculosis protection. 2 latex-free straps—on the 1500 Healthcare and Surgical 
series they are color-coded by size. F N% Мой xS Ме Чо No No None Blue 150  3NMF/ 20 
р N95 Molded $ None No No No None Blue 1511 3NMF6 20 
FastFit? 6DMW9 opens quickly and seals easily, and handily Р d Moged M None No No No None Blue ШҮН MES 20 
refolds to Store ina Scrubs pocket. Hygienic individual packag- -F N95 Molded ^ S ^ None No No No None Blue 1517 — 3WXZA 20 
ing in a quick-access dispenser box. F N95 Flat-Fold M None No No No None Blue 1712 6DMW9 20 
Half- and Full-Facepiece Respirators MOLDEX 
User-friendly reusable respirators are designed for system and standaway head harness for easy, quick removal. The 
comfort and convenience, with a wide field of vision frameless mask has an extra-wide lens for extended field of view. 


and fewer parts for simplified maintenance. Filters and 


: 9000 Series Full-Facepiece Accessories—Spectacle Kit lets you 
cartridges are sold separately. 


use prescription lenses (not included) with the respirator. Lens Covers 
7000 and 7800 Series Half-Facepiece—Lightweight help protect lenses from scratching and overspray. 
respirators with extra-wide sealing flange and compact 


design fits well under welding helmets and with safety Color Mí нет Pkg. 7000 Series 
i i i Cartridge Approved For — — .. Code Model No. Qty. 

glasses. The premium 7800 Series offers higher heat preassembled Combination Stacked Cartridge and Particulate Filters — 

and compression resistance with enhanced comfort and OV, P100 Magenta 7140 25UK46 2 

durability. AM, CL, FM, НС, HF, HS, МА, OV, P100, SD Magenta, Olive 7640 16V849 2 


Chemical Cartridges 


9000 Series Full-Facepiece—Streamlined, ultra- Black 2 
lightweight respirators feature a ratchet fastening strap White 4 = 
Facepiece Mfr. Item Green 7400 6DMV4 2 
Material Size. Suspension Model No. Olive 7500 6DMV5 2 
7000 Series Half-Facepiece AM, CD, CL, FM, HC, HF, HS, MA, OV, SD Olive 7600 6DMV6 2. 7800 Series 
Thermoplastic S _ Yolk and Cradle. 1001 ^ 06326 Particulate Cartridge 
Elastomer M Yolk and Cradle 7002 D6326 Рї00 Magenta 7990 6DMWO 2 
L Yolk and Cradle 7003 D6326 Particulate Filter Discs DONEC C Ару: 
71800 Series Half-Facepiece | KE NET P100 Magenta 7940 6DMV8 2 
S Single Strap with Cradle 7801 527/52 AG, OV, P100 Magenta 7960 6DMV9 2 
Silicone _M__ Single Strap with Cradle 7802 — 522V53 - AG, OV, P100 Magenta 1950 357018 2 
HS L Single Strap with Cradle 7803 527/54 Mfr. ет Pkg. 
9000 Series Full-Facepiece MN ES Description Model No. Пу. 
Thermoplastic 5 = 9001 D6325 Particulate Prefilters and Retainers See 
Elastomer M = 9002 D6325 N95 Prefilter 8910 3TYW5 10 
L = 9003 06325 — R95 Prefilter 89/0 6DMW1 10 
Mfr. Item Prefilter Retainer 7020 6DMVO 2 
Description Model No. Filter Disc Adapter Е NX 
9000 Series Full-Facepiece Accessories — _ P100 Filter Disk Piggyback Adapter 1920 6DMV7 2 
Spectacle Kit — — — 0098. 6DMU8 Filter Disc Covers i 
Lens Covers, Pkg. of 15 0093 6DMUS Splash and Spark Protectors 7999 357014 2 9000 Series 
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SAFETY 
Air-Purifying Respirators 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Find Respiratory Filter and Gas/Chemical Cartridge Abbreviations on page 1669. 


6000 Series 


Half- 
i 6500 Series 
Е; 
асеріесе Half- 
Facepiece 


6000 Series 
Full- 
Facepiece 


ж 


Half- and Full-Facepiece Respirators 


= NIOSH approved 


Cartridges and filters sold separately. Fit test kits 
sold separately, see page 1686. 


6000 SERIES 

Soft, lightweight facepiece with easily adjustable head strap 
offers increased comfort. Full-facepiece models feature a 
large lens that provides a wide field of view. 


6500 SERIES 


Adjustable head harnesses provide excellent fit and comfort 
over long shifts. The Cool Flow™ valve helps reduce heat 
and moisture, for better comfort and easier breathing. 

With a light, comfortable silicone face seal. Models with 
Quick Latch mechanism permit easy on and off; no need to 
remove your hard hat or faceshield as you move in and out 
of contaminated areas. 


7000 SERIES 

Soft, pliable facepiece and adjustable head 
strap for maximum comfort. Half-facepiece 
respirators are easily adjustable and feature 
Cool Flow™ exhalation valve. Full-facepiece 
respirators feature standard nose cup to 
prevent fogging, double-flap face seal, 

and an antiscratch polycarbonate lens for 
greater durability. 


AIR REGULATOR ASSEMBLY 

Use with 6000, FF-400, and 7000 series 
facepieces and supplied air hose to have 
respirators in supplied air mode. Kit 
includes waist belt, air control valve, and 
breathing tube. 


ACCESSORIES FOR FULL- 
FF-400 Series ms 7000 Series FF-400 SERIES FACEPIECE RESPIRATORS 
Full- Full: Feature a soft silicone nose cup and large lens that allow _ a 
Facepiece Facepiece ^ to superior peripheral vision. Unique 3M™ Scotchgard" Spectacle Kits—Allow prescription 
dec m protector helps the lens resist dirt, paint, and stains and eyewear to be worn with respirator. 
на makes it easier to clean. 3M™ Cool Flow™ exhalation valve Lens Covers—Protect lenses from soil or 
Facepiece reduces heat and moisture buildup inside the facepiece. damage. 
Facepiece Mfr. Item Color Mfr. Item Pkg. 
Material Size Suspension Model No. Cartridge Approved For Code Model No. Qty. 
6000 Series Chemical Cartridges 
Half-Facepiece OV Black 6001 6AM37 2 
S Yolk and Cradle 6100 F8766 AG, OV Yellow 6003 4AD98 р) 
Thermoplastic Elastomer M Yolk and Cradle 6200 F8766 FM, OV Black, Olive 6005 5AJ48 2 
L Yolk and Cradle 6300 F8766 OV, P100 Black, Magenta 60921 4JG10 2 
Full-Facepiece AG, OV, P100 Magenta, Yellow 60923 4J612 2 
Bises тт 5 = 8700 pean FM, OV, P100 Black, Magenta, Olive 60925 4JG14 2 
ilicone/Thermoplastic Elastomer — AM, CD, CL, FM, HC, " 
L = 6900 F8840 HF, HS, MA, OV, SD Olive 6006 ыб 2 
6500 Series AM, CD, CL, FM, HC, HF, и 
Half-Facepiece HS, MA. OV. P100, SD Magenta, Olive 60926 41616 2 
5 Үсік and Cradle 6501 29WT65 AG White 6002 3AG78 2 
Silicone M Yolk and Cradle 6502 29WT66 AG, P100 Magenta, White 60922 41611 2 
Е Yolk and Cradle 6503 29WT67 AM, MA Green 6004 1AZ78 2 
Half-Facepiece with Quick-Latch Drop Down AM, MA, P100 Green, Magenta 60924 4JG13 2 
5 Үсік and Cradle 6501QL 29WT68 Particulate Cartridge Filters 
Silicone M Yolk and Cradle 65020L 29WT69 P100 Magenta 1093 3PB42 12 
Е Yolk and Cradle 650301. 29WT70 AG, OV, P100 _ Magenta, Olive 7093C 4AVH8 12 
FF-400 Low-Profile Particulate Filters, Premium Efficiency with Electret Filter Media 
Full-Facepiece P100 Magenta 2291 5WYZ4 2 
S — FF-401 68865 OV, P100 Magenta 2297 SWYZ6 2 
Silicone M = FF-402 G8865 AG, P100 Magenta 2296 SWYZ5 2 
С — FF-403 G8865 Low-Profile Particulate Filters à 
7000 Series P100 Magenta 2091 4J627 2 
Half-Facepiece P100 Magenta 2097 4J629 2 
S Yolk and Cradle 7501 F9175 AG, P100 Magenta 2096 4J628 2 
Silicone M Yolk and Cradle 7502 F9175 P95 Blue 2071 4МІН55 2 
L Yolk and Cradle 7503 F9175 AG, OV, P95 Blue 2078 4MH56 2 
Full-Facepiece AG, HF, P95 Olive 2076HF 4AVH9 2 
5 = 78005-5 F8386 Mfr. Item Pkg. 
Silicone M = 7800S-M F8386 Description Model No. Qty. 
L — 7800S-L F8386 Particulate Prefilters 
Mfr. Item Pkg. P95 Prefilter 5P71 4MH53 10 
Description Model No. Qty. N95 Prefilter 5N11 41621 10 
Air Regulator Assembly fig А Adapters and Retainers 
Dual Airline Back-Mounted Adapter Kit SA-2000 3WYF8 1 Adapter for 4МН53 and 4JG21 (Requires Retainer 51464) 603 SWZA3 2 
Accessories For Full-Facepiece Respirators Retainer for 4MH53 and 4JG21 501 51464 20 
Spectacle Kit for 6000 Series 6878 4JG35 1 Adapter Allows Connection of 2000 Series Low-Profile 502 3AK17 20 
Spectacle Kit for FF-400 Series FF-400-20 5WYZ9 1 Particulate Filters to 6000 Series Chemical Cartridges 
Spectacle Kit for 7000 Series 7925 5AZ96 1 
Lens Covers for 6000 Series 6885 41607 100 
Lens Covers for ҒҒ-400 Series FF-400-15 5WYZ7 25 
Semipermanent Lens Covers for FF-400 Series FF-400-17 5WYZ8 5 
Lens Covers for 7000 Series 7899-100 1AGE7 100 


Disposable Dual Cartridge 
Half-Facepiece Respirator Kits 


= NIOSH For easy ordering, commonly used respirators are 

approved preassembled with permanently attached cartridges 
on a 5000 series half-facepiece respirator. 

Respirator Cartridge Included dei m [^ 

espirator Cartridge Include ize 0. 

F8857 OV S,M,L F8882 

OV, P95 S,M,L F8857 

F8882 F8896 AG, OV SML F8896 


GRAINGER. 


= Find even MORE on Grainger.com® 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Air-Purifying Respirators 


Find Respiratory Filler and Gas/Chemical Cartridge Abbreviations on page 1669. 


The Safety Company 


Advantage? Half- and 


Full-Facepiece Respirators 


= NIOSH approved 


Cartridges and filters sold separately. 
Fit test kits available; see page 1686. 


200 LS Half-Facepiece—Soft, light, 
and comfortable. Sealing surface 
conforms to wearer. 


420 Half-Facepiece—Allow quick 
adjustment for stable, comfortable fit. 
Adapt to a variety of head sizes and 
facial contours. Switch easily between 
lock-down and drop-down modes. 


420 Half-Facepiece with Threaded 
Cartridge Adapters—1-pc. head- 
band and harness assembly eliminates 
pressure points; form-fitting neck 
buckles and wide straps provide a 
comfortable fit. Face seal adapts to 
facial contours. Adjustable crown 

strap and quick, easy switch between 
lock-down and drop-down modes for 
flexibility. Include 2 cartridge adapt- 
ers for use with Comfo® threaded 
cartridges, available on Grainger.com®. 


3200 Full-Facepiece—Soft face- 
piece with rubber head harness and 
adjustable straps. Respirators feature 
antiscratch polycarbonate wrap- 
around lens and nose cup. 


4200 Twin-Port Full-Facepiece— 
Dedicated twin-cartridge respirators 
with adaptable bayonet cartridge 
adapters mounted onto the lens. 
Rubber head harness. In-turned lip 
provides ideal face seal. 


4200 Respirator RD40 Adapter— 
Converts the 4200 full-facepiece 
respirator for applications including 
supplied air respirators, powered air- 
purifying respirators (PAPRs), and gas 
mask configurations. 


3200 and 4200 Accessories— 
Spectacle kit allows prescription 
eyewear to be worn with respirator. 
Lens covers protect lenses from soil 
or damage. 


Facepiece Mfr. Item 
Material Size Suspension Model No. 
200 LS Half-Facepiece 
5 Single Neck Strap 815448 4LR46 
M Single Neck Strap 815444 41840 
; L Single Neck Strap 815452 4LR32 
Thermoplastic Rubber --< Single Strap with Cradle 815696 6JR27 
M Single Strap with Cradle 815692 6JR26 
L Single Strap with Cradle 815700 6JR28 
420 Half-Facepiece 
— 10102182 5JGE5 
Silicone M = 10102183 5JGE6 
L — 10102184 5JGE7 
420 Half-Facepiece with Threaded Cartridge Adapters 
5 Yolk and Cradle 10119576 10X301 
Silicone M Yolk and Cradle 10119575 10X302 
L Yolk and Cradle 10119574 10X303 
3200 Full-Facepiece EX 244 Firg 
— 10031340 3PB92 
Silicone M — 10031309 3PB93 
L — 10031341 3PB94 
4200 Twin-Port Full-Facepiece 
S — 10083786 10X304 
Silicone M — 10083782 10X305 
L — 10083790 10X306 
Mfr. Item 
Description Model No. 
4200 Respirator RD40 Adapter 
Converts Facepiece to 5 Types of Respiratory Configurations 10065330 2YRD8 
3200 and 4200 Accessories 
Spectacle Kit 10029298 5KB65 
Clear Lens Covers, Pkg. of 25 10031542 5KB64 


The Safety Company 


Advantage? Single-Port Full-Facepiece Respirators 


200 


LS Half-Facepiece 


with Single Neckstrap 


3200 Full-Facepiece 


Color Mfr. 
Cartridge Approved For Code Model 
Chemical Cartridges 
OV Black 815355 
OV, P100 Black, Magenta 815362 
OV, P100 Black, Magenta 815641 
CD, CL, HC, OV, SD Yellow 815357 
CD, CL, HC, OV, P100, SD Magenta, Yellow 815364 
AM, CD, CL, FM, HC, HF, OV, SD Olive 815359 
Mr OV Piu kp e Hh Magenta, Olive 815366 
AM, MA Green 815358 
AM, MA, P100 Green, Magenta 815365 
CL, MV Orange 815361 
CL, MV, P100 Magenta, Olive 815368 
CD, CL, HC, HS, SD White 815356 
CD, CL, HC, P100, SD Magenta, White 815363 
Low-Profile Particulate Filter Cartridge 
P100 Magenta 815369 
Low-Profile Particulate Filters - Flexi-Filter® for Welding 
P100 Magenta 818342 
OV, 07, P100 Magenta 818343 
AG, HF, P100 Magenta 818344 
N95 White 818346 
N95, OV, 0Z Black 818347 
* Effective against, but not NIOSH approved for, iodine vapor. 
Mfr. 
Description Model 
Prefilters and Covers A 
N95 Prefilter 815394 
N95 Prefilter 816357 
R95 Prefilter 815397 
Snap-On Cover for 4LR66 and 4LR71 815392 
Snap-On Cover for 4LR68 815401 


= NIOSH approved Facepiece Mfr. Item 

у : Material Size Suspension Model No. 
3100 series respira- Advantage? 3100 Series Full-Facepiece 
tors have a nosecup 4 pt Strap 10031343 1MBJ3 

Silicone M 4 pt Strap 10031342 1MBJ4 
that helps reduce lens L 4 pt Strap 10031344 1MBJ5 
fogging. Canisters attach Approved Color Mfr. Item 
directly to the facepiece аны Ғог Code Model No. 
i ; anisters 

with a single-port, OV, P100 Black, Magenta 10067469 1MBH9 
standard-thread filter HF Magenta, Olive 10067491 1MBJ1 3100 Full- 
connection at the chin. AM, CL, P100, PH Magenta, Olive 10059903 1MBH8 Facepiece 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


420 Half- 
Facepiece 
with Double 
Neckstrap 


4200 Twin-Port 
Full-Facepiece 


Item 
No. 


4LM93 
4LN01 
4LNO9 
4LM95 
41403 
4LM97 


4LN05 


4LM96 
4LN04 
4LM99 
4LN07 
4LM94 
4LN02 


41508 


6JR29 
6JR30 
2ЕТН4 
6JR31 
1DKR7 


Item 
No. 


4LR66 
4LR71 
4LR68 
4LR53 
4LR54 


Pkg. 
Qty. 


mo|no|no|no|no|no| no | PY} Py] no | no| noi гә, 


гә 
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SAFETY Scan. Order. Done. 
Air-Purifying Respirators Details on page А1. 


Find Respiratory Filter and Gas/Chemical Cartridge Abbreviations on page 1669. 


G5 ©. 


7700 Series ! : 


Нопеуннен расаны ТИТЕ 5400 Series RU6500 Series (Cartridges Sold Separately) 
Half- and Full-Facepiece Respirators 

= NIOSH approved FULL-FACEPIECE RESPIRATORS 7600 Series Welding—The welding shield can be 
Cartridges and filters sold separately. Fit test kits avail- 5400 Series—Economical models flipped up or removed when not welding. 2" x 474" 
able; see page 1686. feature a 200? field of vision. Support shade plates not included. 

HALF-FACEPIECE RESPIRATORS APR, PAPR, and CF-SAR configurations. FACEPIECE ACCESSORIES 


5500 Series—Comfortable, low-profile design in latex-free В06500 Series—Soft, durable silicone ^ Backpack Adapter—Backpack relocates APR 
materials is an economical choice for subcontractors, plant seal for all day comfort. Models feature cartridges to wearer's back to accommodate welding 
guests, and occasional users. the most configurations for APR, PAPR, — faceshields, ог to move cartridges away from paint 

and CF-SAR using either the center port spray to help extend cartridge life. Converts half- (5500, 
or side ports. 7700, RU8500, or RU8800 series) to a backpack-style 
respirator and helps minimize weight on the facepiece. 


7700 Series—Medical-grade silicone half mask with a dual 
flange provides complete face-to-mask sealing and all day 
comfort. 7600 Series—Medical-grade silicone 
sealing surfaces and a speech diaphragm Welding Attachment—Converts 5400 and 7600 
that allows clear communication. Series full-facepiece respirators to a welding respirator. 
Antiscratch polycarbonate lens provides а Uses standard 2" x 44" welding lens, sold separately. 
RU8800 Series—Has a triple flange that provides 3 surface 200° field of vision and a downward view Ж А 
areas to seal mask to the face. Designed to fit the widest range for sight in all directions. Support APR, Spectacle Insert Kite—Metal spectacle frame with 
of facial types with silicone construction for all day comfort. PAPR and CF-SAR configurati support wire accommodates personal prescription 

yp y | ап contigurations. lenses (not included) that are fitted to the frame. 


RU8500 Series—Features a speech diaphragm that provides 
vocal clarity and aids in communication. 


Facepiece Mfr. Item Mfr. Item 
Material Size Suspension Model No. . . Description Model No. 
Half-Facepiece Respirators Respirator Accessories 
5500 Series Backpack Adapter Jj . BP1002 5HV95 
S Yolk and Cradle 5500308 F8836 Welding Attachment for 5400 and 7600 Series 8404 46M35 
Elastomer M — Yolk and Cradle 550030M F8836 Spectacle Insert Kits Fits 5400 and 7600 Series 760024 3PRG8 
Spectacle Insert Kit Fits RU6500 Series 962260 3NVJ3 
L Yolk and Cradle 550030L F8836 Color Mir. Item Pkg 
7700 Series Cartridge Approved For Code Model No. Qty. 
S  Yolkand Cradle 7700305 4T549 Chemical Cartridges 
Silicone M Yolk and Cradle 770030M 3A182 OV Black N75001L 16M237 1 
L Yolk and Cradle 770030L 47550 OV, P100 Black, Magenta 7581P100L 16M230 1 
RU8500 Series (Blue) AG, OV, P100 Magenta, Yellow 7583P100L 16M232 1 
S  YolkandCradee RU85001S 52МҮ73 CD, CL, HC, HF, HS, OV, SD Yellow N75003L 16239 1 
Silicone M Yolk and Cradle RU85001M 52МҮ74 AM, CD, CL, FM, RC, HF, HS, MA, OV, SD Olive 75SCL 16235 1 
L Yolkand Cradle ^ RUBSODiL  52NY75 AM. CD, CL, FM, HC, HF, HS, МА, OV, P100, SD Magenta, Olive 75SCP100L 16M236 1 
RU8800 Series AG, P100 Magenta, White 7582P100L 16231 1 
AM, MA Green N75004L 16M240 1 
Silicone S Yoke and Cradle RU88001S 527/57 CL, MV Olive N750052L 16241 1 
_ i M/L Үоке and Cradle  RU88001ML — S2ZV58 AM, MA, P100 Green, Magenta 7584P100L 16M233 1 
Full-Facepiece Respirators CL, MV, P100 Magenta, Olive 75852P100L 16M234 1 
5400 Series CD, CL, HC, HF, HS, SD White N75002L 16238 1 
5 = 540015 F8879 Particulate Cartridges 
Elastomer M/L = 54001 F8879 P100 Magenta 7580P100 61451 4 
RUG500 Series P100 Magenta 7580P100 4GM16 144 
5 E В0650015 15412 Low-Profile Filters 
M — RU65001M 15472 Р100 Magenta T5FFP100 4RM17 2 
AG, OV, OZ, P100 Magenta 75FFP100NL 3WZD4 2 
Silicone L — RU65001L J5472 Mir. Item Pkg. 
S = RUG50025 45/Н95 Description Model No. Qty. 
M = RU6S002M — S2VKT77 Particulate Filter Pads, Filter Adapter, and Filter Retainer Cover/Holder Kit 
- L — RUG5002L 45/Н94 N95 Filter Pads 7506N95 4RM31 10 
7600 Series R95 Filter Pads 7506R95 5HV73 — 10 
Silicone S = 760008485 F9080 N99 Filter Pads 7506N99 3WXZ8 10 
е " M/L = 2760008А F9080 Filter Adapter, Attaches Low-Profile Particulate Filters N750035 ARM26 1 
7600 Series Welding х — 4RM17 ог 3WZD4 to Chemical Cartridges 
ili = Filter Retainer Cover/Holder Attaches Filter Pad 4RM31 
Silicone МЛ. = 760008AW — J6301 or 5HV73, or 3WXZ8 to Chemical Cartridges N750036 NAE 
Mfr. Item 
Honeywell Size Model No. 
ШІ OV Respirator Kits 
H If F m M 7701M 5JG98 
- L 77011 5J697 
а . асер есе OV, N95 Non-Oil Particulates Respirator Kits 
Respirator Kits " 7701N95M 4T871 
L 7701N95L 41872 
= NI OV, P100 Any Particulates Respirator Kits 
OSH approved 5 7781Р1005 5HV94 
Рр The most commonly used M 7781P100M 5HV93 
respirators packaged — АЛА u, ssi he 
i i пу Particulates Respirator Kits 
complete with chemical S 7780Р1005 5HV91 
cartridges and/or filters for M 7780P100M 5HV90 
arera easy ordering. L 7780P100L 5Н\89 
1674 GRAINGER. Find even MORE оп Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) PAPRs 


| Find Respiratory Filter and Gas/Chemical Cartridge Abbreviations on page 1669. 


Versaflo™ TR Powered Air Purifying 
Respirator Kits 


Easy-Clean Kits—Include PAPR blower unit, easy-clean belt, headcover/hood 
assembly, prefilter, filter, adjustable-length tube, and battery charger. 


Heavy Industry Kits—Provide combined eye, face, head, and respiratory protection 
for rugged operations. Include PAPR, high-durability leather belt, respirator hard hat, 
spark arrester/filter, heavy-duty breathing tube, and battery charger. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Versaflo™ TR-600 PAPR Easy Clean Kits 
PAPR and Hood with Integrated Head Suspension, Size L TR-600-ECK 38HX30 
Versaflo™ TR-600 PAPR Heavy Industry Kits ~ 
PAPR, Hard Hat Assembly with Premium Visor, Flame-Resistant TR-600-HIK 38HX31 38HX31 
Face Seal, and HE/OV/AG Combination Filter Cartridge 


Breathe Easy™ Powered Air Purifying 


Respirator System 


= NIOSH approved 


Complete system is for use in first responder applications. Hood 3NNF9 is chemical- 
resistant, allows excellent vision, and can accommodate facial hair and glasses. 


Mfr. Item 
Description Includes Model No. 
Атом indicator Battery Adapter, Battery Charger, 
ower, Breathing Tube, Butyl Hood, Cartridge, 
PAPR System Cartridge Shower Cover, Decon Belt, Duffel RBE-10BR 448013 
Bag, Easy Clean Holster, Standard Battery 
Accessories 
Adapter Kit Battery, Charger, Holster RBE-600 449012 
Elastic Headband, Sewn-In, Shoulder Length Inner 
Hood and Outer Shroud, Wide View Face Shield ВЕ-10ВА — 3NNF9 
Easy Clean Holster — TR-657 411022 
Heavy Duty Holster — TR-656 411023 449U13 
Battery Adapter — TR-659 411024 
GVP Power Cord — GVP-610 411025 


Versaflo™ TR-600 Powered Air Purifying 
Respirator Assembly Kits 


= Headgear sold separately; see page 1680 


Multiple airflow options and an expanded range of filters and cartridges help protect 
against hazards associated with handling pharmaceutical ingredients and cleaning 
operations. User-friendly with intuitive, colored interactive touch points and visual, 
vibratory, and audible low-flow and low-battery indicators. Come precalibrated and 
ready to use. 


Mfr. Item 

Description Model No. 
PAPR Assemblies (Headgear Sold Separately) 
With High Durability Leather Belt and Standard Battery R-613N 38НХ33 
With High Durability Leather Belt and High-Capacity Battery R-616N З8НХЗ5 
With Easy Clean Belt and Standard Battery R-614N 38НХ34 
With Easy Clean Belt and High-Capacity Battery R-617N 38НХ36 
Batteries 
Standard Battery, 4 to 6 hr. For Use with PAPR 38HX33, 38HX34 TR-630 38HX41 
High-Capacity Battery, 8 to 12 hr. For Use with PAPR 38HX35, 38HX36 TR-632 38HX42 
Chargers 
Single Station Battery Charger Kit for Economy Battery 38HX41 R-641N — 38HX44 
Four Station Battery Charger Kit for High Capacity Battery 38НХ42 R-644N 38НХ45 
Filter Cartridges 
AG, HE Filter, Pkg. of 5 TR-6320N 487040 
FM, HE, Pkg. of 5 TR-6350N — 48ZU41 
AM, MA, HE, Pkg. of 5 TR-6360N 49ЕМ17 
OV, HE, Pkg. of 5 TR-6510N 482036 SHX 
OV, AG, HE, Pkg. of 5 TR-6530N 482037 


HE, Pkg. of 5 TR-6710N-5 482035 
Filter Covers 

For 4871740, 4820141, 49EM17 TR-6300FC 38НХ52 
For 4872036, 482037 TR-6500FC 38НХ56 
For 482035 TR-6700FC 38НХ61 
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Honeywell 
[norm] 


Primair? 700 Г, 

Series Powered Dra ee. 
Air-Purifying о ө. 
Respirator (PAPR) даәмов —. 


Features 3-speed airflow for more comfortable use in manufacturing, 
pharmaceutical, and hospital lab applications. The illuminated keypad has 
large buttons you can operate even when wearing gloves. The battery and 
blower motor are integrated into an ergonomic belt that distributes the 
weight for a more comfortable fit. Filter locks into place with just a % turn 


{ omer 


: Қ Ноп li 
to help ensure a tight and secure connection. ш Bi. 16M256 
Mfr. Item 
Description Includes Model No. H H ifyi 
an pt, ater urs epum CA200 Series Powered Air-Purifying 
stem ower, Comfort Pad, Free H H 
T Starter Kit, Nylon Belt Respirator (PAPR) Assembly Kits 
Straight Breathing Tube Breathing Tube, Loose Fit РА031 449N07 
= NIOSH approved 
N Assemblies feature a triple-alarm system with audible, vibratory, and visual alerts 
More Headgear Choices that warn the wearer when there are blocked or clogged filters and at 5% and 10% 
battery life remaining. Airflow automatically adjusts to meet OSHA and CSA cfm 
Personnel who already have fit-tested requirements. Each kit includes a blower, Li-ion battery, belt (standard or decon), 
North® Honeywell® headgear can adapt it single-unit charger, flow meter, and carrying case. Require breathing tube, headgear, 
to a CA200 PAPR system —all it takes is a and cartridges, sold separately. 
breathing tube and cartridge. This lets the Vote: Personnel who already have fit-tested Honeywell? North? tight fitting facepieces can adapt it to a 
wearer keep familiar gear and helps reduce CA200 PAPR system—all it takes is a breathing tube and cartridge. This lets the wearer use a common 
the complexity of respiratory protection facepiece and helps reduce the complexity of respiratory protection compliance. See page 1674 for 
2 NIOSH-approved tight fitting facepieces (ie. half- and full-facepiece respirators). 
compliance. See page 1674 for NIOSH- 
z Е і і Mfr. Item 
approved half- and full-facepiece respirators. T Model еп 
PAPR Assembly Kits 
Standard Belt and Backpad CA201 16M250 
Breathing Tubes 
34'L Straight, For Use with Hoods CA127 16M248 
40'L Straight, For Use with Hoods CA127L 16M249 
The Safety compan Primair® 100 Series Headgear 
ieee E Hood with Collar and Adjustable Headgear, White, Universal Size PA131 16М256 


0 timAi ® Headcover with Adjustable Headgear, White, Size S PA101M 1AANG 

p І ir Q, o Bibbed Hood and Adjustable Length, White, Universal Size PA111 1AAN8 
Coated Bibbed Hood and Adjustable Length, White, Universal Size PA121 1ААМ9 

TL Powered Pd cS 

Air-Purifying 


Respirators (PAPRs) EVA Series Powered 
= NIOSH approved 


= Facepieces meet ANSI 787.1 Air-Purifying 
Each PAPR system includes motor-blower, battery, charger, breathing Respirators (PAPRs) 


hose, and decontamination belt. Feature audible and visual low-flow and 


MA Bullard 6KXU7 


low-battery alarms. To complete the PAPR system, select a hood or full- Б NIOSH approved | { 
facepiece respirator and appropriate cartridge. Advantage 40009 series Active Flow Technology automatically responds 
facepieces require Cartridge Adapter 2YRD8, sold separately. to the user's need for constant, steady airflow. 
Mir item Systems feature an easy-to-read battery status 
Description Model No. display and alarms for low battery power and 
PAPR Systems. — 10091977 Ta low airflow. Easy-to-install combination filter. 
or Use with Hood, Lithium Battery iac 

For Use with Hood, NiMH Battery 10081116 2YRC8 PAPR Assemblies include battery, belt, blower, 

For Use with Full-Facepiece, Lithium Battery 10081115 — 4AFV3 and charger. To complete the PAPR system, 

For Use with Full-Facepiece, NiMH Battery 10081114  2YRD1 select a filter cartridge, hood or full-facepiece 
Hoods for PAPR Systems i j 

Tychem® QC, Pkg. of 4 10083330 2YRE2 respirator, and breathing tube. 

Tychem® SL, Pkg. of 4 10083382 2YRE3 Mfr. Item 
Full-Facepiece Respirators for PAPR Systems Description Model No. 
Advantage® 4000 Series PAPR Assemblies 

Silicone, S 10083798 2YRD5 * For Use with Loose-Fitting Facepiece and Hoods EVA2 6KXU7 

Silicone, M 10083794 2YRD6 * For Use with Full-Facepiece Respirators ЕМА5 6KXV1 

Silicone, L 10083802 2YRD7 7 Filter Cartridges 
Ultra-Elite® HEPA, Pkg. of 6 PAPRFC3 — 6KXU9 

Hycar Rubber, M 493020 D9078 OV, CL, SD, CD, HC, HF, HEPA Pkg. of 6 PAPRFC4 — 6KXVO 

Hycar Rubber, L 493108 D9078 Components for PAPR 6KXU7 
Replacement Batteries and Chargers Tychem? QC Hood, Single Bib, (Suspension Sold Separately) 20TJN бАТ82 

Lithium Battery/8 hr. 10076109 4AFV5S Tychem® QC Hood, Double Bib, (Suspension Sold Separately) 20TICN 6AG91 

Lithium Battery Charger 10076107 4ҒВРВ Suspension with Sure-Lock® Ratchet Adjustment for 6AT82 and 6AG91 20RT 6AG89 

NiMH Rechargeable Battery/4 hr. 10076108 2YRD9 Tychem® Loose-Fitting Facepiece with Headband Suspension, Size L 20LFL 3WXR5 

NiMH Battery Charger 10076110 2YRE1 Breathing Tube for Hoods 6AT82 and 6AG91 РА1ВТ 3WXT4 
Facepiece Adapter for Advantage® 4000 Breathing Tube for Loose-Fitting Facepiece 3WXR5 РА201ҒВТ — 3WXT8 

Converts Facepiece to 5 Types of Respiratory Configurations 10065330 2YRD8 Components for PAPR 6KXV1 
Chemical Cartridges Spectrum Full-Facepiece Respirator, Size M/L PASPECML  6KXV3 

P100, Magenta, Pkg. of 6 10080455 2YRD2 Breathing Tube for Respirator 6KXV3 PA4BT 6KXV4 

OV, AG, P100, Yellow/Magenta, Pkg. of 6 10080454 2YRD3 PAPR Battery Packs 
AG, AM, FM, P100, Olive/Magenta, Pkg. of 6 10080456 2YRD4 For PAPR No. 6KXU7 EVABAT1 — 6KXU8 
* Advantage® 4000 facepiece requires Adapter 2YRD8 for use with cartridges. For PAPR No. 6KXV1 EVABAT2 — 6KXV2 
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SAFETY 


PAPRs 
ALLEGRO ALLEGRO 

bd v 
Pureflo® Powered Pureweld® Powered жене 


Air-Purifying 
Respirator 
(PAPR) Systems 


= NIOSH approved 

= Meet ANSI Z89.1 Type | Class 
G for head protection, Z87.1-- - 
for faceshield/eye protection 32HD64 


Helmets provide all-in-1 head, eye, face, and respiratory protection. 
A lightweight, battery-driven positive-pressure PAPR is integrated 
in the helmet, eliminating waist belts and trailing hoses or leads. 
Electronic systems management (ESM) features a heads-up display 
and visual and audible alarm for airflow and filter and battery life. 
Flow rate adjusts to 7.6 or 8.2 cfm. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Pureflo® ESM PAPR Systems 

Black Helmet 2000-S 32HD64 
White Helmet with Fixed Lens 2000-H 32HD65 

Filters and Accessories aan à 
Battery Pack 2000-BP 32HD68 
Battery Charger 2000-BC 32HD69 
Neck Cape For Use with 32HD64 and 32HD65 2000-NC 32HD70 
Visor Protectors, Pkg. of 4 2000-VP 32HD71 
HE Filters, Pkg. of 8 2000-HEPA 32HD72 
HE/HF/HC Filter 2000-HEFC 32HD73 


ALLEGRO 


EZ Air Pro 
40LK61 


EZ Air and EZ Air Pro PAPRs 


= NIOSH approved 
= Meet ANSI Z89.1 Type | Class G for head protection, 
Z87.1+ for faceshield/eye protection 


Complete particulate system for industrial applications offers combined respira- 
tory, eye, and face protection against hazardous airborne contaminants and 


flying debris. Include downtube with FR cover, blower, HE filter, waist belt, 


battery, charger, and storage bag. Batteries provide up to 8 hr. use per full 
charge, 5 hr. full recharge time. 


Air-Purifying Respirator 
(PAPR) System 


= NIOSH approved 

= Meets ANSI Z89.1 Type 1 Class G 
for head protection, Z87.1+ for 
faceshield/eye protection 


All-in-1 welding helmet provides head, eye, face, and respiratory protection. The helmet 
has an integrated lightweight, battery-driven positive-pressure PAPR, which eliminates 
waist belts and trailing hoses or leads. A heads-up display and visual and audible alarm 
for air flow and filter and battery life are provided by the electronic systems management 
(ESM) feature. Flow rate adjusts to 7.6 or 8.2 cfm. The system can function as a fracking 
respirator to help protect oil and gas workers against inhaling silica dust. The welding 
window flips up for easy visibility and conversation through a clear inner visor. Choose 
fixed or autodarkening filter. Includes neck cape, HE filter, battery pack, and charger. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Pureweld® ESM PAPR Systems 
Blue Welding Helmet with Filter Shades 5, 9 to 13 2000-W 32HD66 
Black Welding Helmet with NexGen Auto Darkening Filter Shade 10 2000-WB 32HD67 
Filters and Accessories 
Battery Pack 2000-BP 32HD68 
Battery Charger 2000-BC 32HD69 
NexGen Auto Darkening Filter Shade Assembly For Use with 32HD67 9904-35 32HD74 
HE Filters, Pkg. of 8 2000-HEPA 32HD72 
HE/HF/HC Filter 2000-HEFC 32HD73 
А EZ Air Pro 
ЕР Аг 40LK57 
40LK60 


EZ Air Pro 
40LK56 


EZ Air—Motorized, lithium-ion battery operated system provides constant 
supply of fresh, filtered air over user's face. Large helmet design accommodates 
safety glasses under faceshield. Has airduct headgear assembly and flow tester, 
and features audible, visual, and vibration alarms. Waist belt is lightweight and 
adjustable. Rechargeable battery. 


EZ Air Pro—Designed with superb balance, no fit testing required. Helmets are 
interchangeable with supplied air respirators and be converted. Ergonomically 
and lightweight waist pack has low profile style and holds NiMH battery pack. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
EZ Air PAPRs 
Black Welding Helmet with ADF Lens and 1.9" x 3.8" Viewing Area, (4) Light Shade Modes, Shade 5-14, and HE Filter 9935 40LK59 
Black Welding Helmet with ADF Lens and 3.2" x 3.9" Viewing Area, (3) Light Shade Modes, Shade 5-14, Magnetic Sensor, and HE Filter 9935-DLX 40LK60 
EZ Air Pro PAPRs 
Blue Helmet with Clear Lens and (2) HE Filters 9934 40LK57 
Black Welding Helmet with #10 Lens and 3.2" x 3.9' Viewing Area, (3) Light Shade Modes, and (2) HE Filters 9934-WB 40LK61 
Blue Welding Helmet with ADF Lens and 2.3' x 3.9' Viewing Area, (4) Light Shade Modes, Shade 5-14 Lens, Magnetic Sensor, and (2) HE Filters 9934-W 40LK56 
Replacement Filters For EZ Air PAPRs 
HE 9935-FIL 40LK55 
Replacement Filters For EZ Air Pro PAPRs 
HE РВ02-6235Р 40LK62 
HE/OV РВ02-6295Р 40LK58 
HE/HF/HC/SD РВ02-6245Р 401К63 
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SAFETY 
PAPRs 


32NC39 


Adflo™ Powered Air-Purifying Respirator 
(PAPR) Systems for Welding 


= NIOSH approved 

= Facepieces meet ANSI Z87.1-2010 for high impact 

Headgear combines hard hat, welding filter, and positive-pressure airflow to 
help wearer be productive and comfortable while welding or grinding. 

The lightweight, compact blower offers continuous filtered air for protection 
against particles and certain gases. Its slim profile fits into tight places. 

The Speedglas™ filter provides superior optical performance. Speedglas™ 
headgear's auto-darkening feature allows sight at comfortable light levels, with 
constant eye and face protection. 

Systems include a high-efficiency particulate filter, wide leather belt, lithium-ion 
battery, storage bag, and starter kit. 


With 9100-Air Headgear—Lighter and more stable than other systems, this 
features an adjustable head suspension and a more balanced design. Provides 
more protection to the ears and sides of the neck. The smooth up-and-down 
pivot design can lock shield in a raised position. 


With 9100FX-Air Headgear—tnnovative flip-up pivot design allows easy 
transition from welding to grinding modes for greater welding flexibility. Clear, 
wide-view grinding visor offers an enhanced field of view. 


Sentinel у 


umm] 
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cE 


32NC47 


With 9100MP Headgear—Provides 5 levels of welder protection in 1 comfort- 
able and easy-to-use system. Compact and lightweight design helps protect 
the eyes, face, head, hearing, and respiratory system. Also provides overhead 
protection, increased peripheral vision, and superior optical quality. 

= Meets ANSI Z89.1-2009 requirements for Type | Class G hard hats 


Speedglas™ Auto Darkening Filters (ADF) and Magnification Plates— 
Filters feature a built-in magnification plate holder and 7 selectable dark 
shades, plus the capability to lock in a shade for plasma and torch cutting. They 
also have a shade 3 grinding mode and tack welding mode to help reduce eye 
fatigue during tacking applications. Can be used in TIG applications on settings 
as low as 1A. 


Mfr. Item 


Description Model No. 
Adflo™ PAPR Systems with Speedglas™ Headgear For Welding 


9100-Air Headgear System 


PAPR with HE Filter (ADF Sold Separately) 35-1101-00SW 32NC39 
9100FX-Air Headgear System _ _ 
PAPR with HE Filter (ADF Sold Separately) 36-1101-00SW 32NC47 
9100MP Headgear System iu 
. PAPR with HE Filter (ADF Sold Separately) 37-1101-00SW 32NC52 
Speedglas™ L-SG Series Welding Headgear and Accessories 
Auto Darkening Filters (ADF) and Magnification 
Plates STOOV. Shades апа 81918 06-0000-10 SEEE 
Auto Darkening Filters (ADF) and Magnification 
Plates 9100, Shades D 81013 06-0000-20 SIMI 
Auto Darkening Filters (ADF) and Magnification 
Plates ADF OTO Shades S and 8 o 15 06-0000-30 AERP 
_Speedglas™ Auto Darkening Filters (ADF) and Magnification Plates 
Speedglas™ L-SG Series Magnification Plates 
Magnification Plate 1.5X 06-0500-56 32V211 
Magnification Plate 2.0X 06-0500-57 32V212 
Magnification Plate 2.5X 06-0500-58 32V213 
Magnification Plate 3.0X 06-0500-59 32V214 


e ILC DOVER 
creating what's next» 


NU 
Sentinel XL™ 
CBRN PAPR System 


= NIOSH approved 

= Latex-free 

Capacity-2-rated loose-fitting PAPR 
provides first receivers and other 
first responders with chemical and 
biological protection. The butyl 

hood assembly has a lay-flat design 
for easy storage; it has a field- 
replaceable antimicrobial head strap, 
superior optics, and taped seams. 
The rugged, dual-chamber blower 
delivers high flow rates. With an 
audible/visual low voltage alarm. The 
system includes a Quick Loc™ waist 
belt, flow meter, 3 CBRN cartridges, 
and nonrechargeable battery. 


Mfr. Item 
Description Model Мо. 
CBRN PAPR System 5-5000-03 6МТХ4 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) CBRN PAPRs & Respirators 


Mfr. Item 


Description Model No. 
Breathe Easy" PAPR Systems 
Butyl Rubber Hood, w/Lithium Battery RBE-L10 1UKG9 
Breathe Easy™ System Components 
Batteries 
Nonrechargeable Battery, Lithium/12 hr. 520-04-57R01 40А54 
Cartridges 
CBRN, Olive, Pkg. of 6 RBE-57 1UKG6 
OV, AG, SD, CL, HC, AM, MA, HF, CD 
А TES p Әр, ет, Шаа 453-03-02R06 4DA69 * 
FM, Olive/Magenta, Pkg. of 6 
CBRN Powered Air-Purifying fit. OIM 
H Breathing Tube RBE-BTH 1UKG8 
Respirators (PAPRs) Decon Belt RBE-BLT 1UKG7 
Breathe Easy™ PAPR Systems—Belt-mounted systems include butyl rubber HC EAM RBE-SC деш? 
hood, breathing tubes, decon belt, CBRN cartridges, battery pack, and airflow Upgrade 3M™ Models FR-57L10 and FR- RBE-HUP 2RPJ8 
indicator. Butyl rubber hood material meets MIL-C-51251A. ЕШШ FEN 
» NIOSH CBRN approved HEPA Cartridge, Pkg. of 12 450-00-01812 9W546 
" " А тм Versaflo Head Cover Hood, Size S/M, 20Pk 5-1035-20 11/990 
CBRN Conversion Kit—Enables conversion of 3M™ non-CBRN Breathe Easy Versaflo Head Cover Hood. Size M/L 20Pk 5-1031-20 110989 
models to NIOSH CBRN approved systems. * For use with ЗМ" models FR-57L10 and FR-57N10 to RBE-L10 and RBE-NM10. 


22RP50 
First Responder CBRN 
Honeywell ne Full-Facepiece Respirators 
NORTH = NIOSH approved 
i i Mfr. Нет = Facepieces meet ANSI Z87.1 Mfr. н 

Full-Facepiece Respirators sit Model No. Protect against certain chemi- Description Model No. 

; А А ilicone Facepiece 2 Full-Facepiece Respirat 
» Meet ANSI Z87.1-1989 impact and penetration requirements $ 753100 22RP50 | cal warfare agents (sarin and Butyl Rubber $ Блата 
Opti-Fit™ respirators feature 3 canister mounting positions specifically for M 1763100 22RP51 mustard gas) and industrial Butyl Rubber, M FR-7800B-M 2РЈ69 
first responders in CBRN situations. Polycarbonate lens with antiscratch ШИЙ father Желе chemicals and particulates. „ЗШ аше 2 Ғ8-78008-. 2.70 
coating permits unobstructed views. 5-strap silicone head harness with M 769000 16395 Canister can be mounted on Olive/Magenta, c 45 CBRN ADAG? 
chemical-resistant butyl rubber face skirt. L 719000 16N396 either side for convenience. Pkg. of 4 
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SAFETY 
Supplied Air System Components & Kits 


48TK35 
11W008 


Supplied Air System 
Components 


Easily build a supplied air respirator system. Just choose 
headgear, a breathing tube, and an air source that fits your 
needs. 


Note: Headgear, breathing tube, air control valve, and compressed air 
supply hoses are required parts of a NIOSH-approved system. 


HEADGEAR AND ACCESSORIES 


Versaflo™ M- and S-Series Headgear and 
Accessories—Compact, lightweight, and easy to maintain 
while helping protect the wearer from a range of hazards. 
Versatility, comfort, and ease of use make this headgear 
suitable for a variety of applications. 


H-Series Hood and Accessories—Can be easily worn 

with limited facial hair or eyewear. 

= Hood assembly meets ANSI Class 1, Class E 
requirements for industrial headgear 


SUPPLIED AIR CONTROL, HOSES, AND FILTRATION 


V-Series Air Control Devices—The devices are designed 
to provide a continuous air flow. For enhanced wearer 
comfort, 4YG10 (cool) and 1CGB7 (warm) allow the 
compressed air supply temperature to be adjusted up to 
50°F. 


Supplied Air Hoses—Combine up to 3 high-pres- 

sure hoses in any combination not to exceed 300 ft. 
Low-pressure hoses can only be used in single increments 
of 50 or 100 ft. 


Compressed Air Filter and Regulating Panel—Helps 
filter and regulate compressed air. 
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6PPH1 


Description 

Versaflo™ M- and S-Series Headgear and Accessories 
Faceshield 
M-Series Headgear 
Hard Hat with Standard Visor and Faceseal 
Hard Hat with Premium Visor and Faceseal 
Helmet with Standard Visor and Shroud 
Helmet with Premium Visor and Flame-Resistant Shroud 
M-Series Lens Covers 

Standard Visors, Pkg. of 10 
Premium Visors, Pkg. of 40 
S-Series Headcovers 
Polypropylene with Integrated Suspension, White, Size S/M, Pkg. of 5 
Polypropylene with Integrated Suspension, White, Size M/L, Pkg. of 5 
S-Series Hoods 
High-Durability Low-Lint Fabric with Integrated Suspension, White, Size S/M 
High-Durability Low-Lint Fabric with Integrated Suspension, White, Size M/L 
Polypropylene with Inner Collar and Reusable Suspension, White, Universal Size 
Polypropylene with Double Shroud and Reusable Suspension, White, Universal Size 
Kappler® Zytron® with Inner Collar and Reusable Suspension, Gray, Universal Size 
Kappler® Zytron® with Double Shroud and Reusable Suspension, Gray, Universal Size 
Painter's Polypropylene with Double Shroud and Reusable Suspension, White, Universal Size 
S-Series Replacement Hoods Only 
Polypropylene Hood with Inner Collar, White, Universal Size, Pkg. of 10 
Polypropylene with Double Shroud, White, Universal Size, Pkg. of 10 
Painter's Polypropylene with Double Shroud, White, Universal Size, Pkg. of 10 
Kappler® Zytron® with Inner Collar, Gray, Universal Size, Pkg. of 5 
Kappler® Zytron® with Double Shroud, Gray, Universal Size Pkg. of 5 
S-Series Lens Covers 
Hoods with Integrated Suspension, Size S/M, Pkg. of 10 
Hoods with Integrated Suspension, Size M/L, Pkg. of 10 
M- and S-Series Breathing Tubes 
Size S/M 
Size M/L 
Adjustable Length 
Heavy Duty Neoprene Rubber 
H-Series Hood and Accessories 
Hood Assembly with Collar, Hard Hat with 4-Pt. Pinlock Suspension, 
Chin Strap and Lens Cover, White, Standard Size 

Replacement Hood with Collar, White, Standard Size, Pkg. of 10 
Lens Covers, Pkg. of 10 

Breathing Tube 
Speedglas™ L-SG Series Welding Headgear and Accessories 

Auto Darkening Filters (ADF) and Magnification Plates 9100V, Shades 5 and 8 to 13 

Auto Darkening Filters (ADF) and Magnification Plates 9100X, Shades 5 and 8 to 13 

Auto Darkening Filters (ADF) and Magnification Plates ADF 9100XX, Shades 5 and 8 to 13 
Supplied Air Control, Hoses, and Filtration 

V-Series Air Control Devices 

Vortex Cooling Assembly 

Vortemp™ Heating Assembly 

Air Regulating Valve Assembly 

Low-Pressure Connector Assembly 

Supplied Air Hose—High Pressure 

25-ft. 38' 1.D. 

50-ft. 4" 1.D. 

100-ft. 3" 1.D. 

Supplied Air Hose—Low Pressure 

50-ft. ^" 1.D. 

100-ft. РІП. 

Compressed Air Filter and Regulating Panel 

50 cfm @ 105 psi Max. Capacity 


complete a NIOSH-approved system. 


Mfr. 
Description Model 
Painters SAR Kit SA-100-PSK 


° 


1AGD9 
Mfr. Item 
Model No. 
M-206 48TK35 
M-305 11W001 
M-307 11W002 
M-405 11W007 
M-407 11W008 
M-926 11W018 
M-928 11W058 
5-1335-5 | 6PPH1 
5-1331-5 | 6PPG9 
5-5335 5WZC7 
$-533L 5WZC6 
5-655 5WZD0 
5-657 5WZD1 
5-855 5WZE8 
5-857 5WZFO 
5-757 5WZD3 
S-605-10 бРРН7 
$-607-10 | 6PPH8 
$-707-10 | 6PPH9 
5-805-5 6PPH5 
5-807-5 6PPH6 
5-9205 5WZD5 
$-920L 5WZD4 
BT-20S 5WZA7 
BT-20L 5WZA6 
BT-30 11W054 
BT-40 11W055 
H-412 4YG05 
Н-410-10 — 4YG03 
Н-110-10 — 4YG02 
GVP-122 5F787 
06-0000-10 — 4EFP2 
06-0000-20 4ЕҒМ9 
06-0000-30 ДЕЕР1 
V-100 4YG10 
V-200 1AGB7 
V-300 1А609 
V-400 3RNY2 
W-9435-25 6АЈ02 
W-9435-50 ЗАН20 
W-9435-100  6AT77 
W-3020-50 5Ғ863 
W-3020-100 5Ғ856 
W-2806 1BC35 


Versaflo™ Painters Supplied Air Respirator Kit 


Painter's supplied air respirator kit includes 11V993 (M-105) respiratory faceshield with 
lens covers, 4YG10 (V-100) Vortex Cooling Assembly, and 5WZA7 (BT-20L) Breathing Tube 
with cover. A high-pressure supplied air hose, sold separately on this page, is required to 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


©? 23UA40 
11V243 
SAR Headgear and Components 
SAR HEADGEAR 


Disposable Airline Hoods—Feature 1-pc. design with fully integrated breath- 
ing tube and head suspension. Hood adjusts easily with hook-and-loop closure 
and has an absorbent foam headband. 


3WXJ7 and 11V243 are splash-resistant and seal in air flow. 3WXK2 laminated 
fabric with heat-sealed seams is made to offer zero permeability to air and 
moisture, and provide total protection against hazardous materials. 

= NIOSH approved 


Full-Facepiece Respirator and Helmets—Full-Facepiece Respirator is 
designed for high-pressure (150 psig) SAR systems, with a double-sealing 
flange for close fit. Adjustable belt holds the air flow valve and over-the-shoulder 
hose out of the way. High-impact, antifog, distortion-free polycarbonate lens. 


Low-profile, lightweight Economy Air Shield Helmet has a quick-release suspen- 
sion, flip-up visor, headband ratchet assembly, cotton neck shroud, and chin 
guard. The high-impact, antifog polycarbonate lens with antiscratch coating 
provides a wide field of distortion-free vision. 


Deluxe models provide head, eye, face, and respiratory protection against 


SAFETY 
SAR Headgear & Components 


23UA42 


SAR COMPONENTS 


Air Flow Control Devices—Low Pressure Flow Adapter allows an LP SAR 
hood to connect to an ambient air pump or low-pressure air source. OBAC 
quick-connect design with belt and clip assembly. 


High-Pressure controllers are for use with high-pressure SARs. Their low- 
profile design won't get in the way. Each has Hansen fittings with belt and clip 
assembly. Personal Air Cooler adjusts air flow up to 25° cooler than ambient. 
Air Temperature Controller adjusts air 25° warmer or cooler than ambient, and 
includes a leather sheath for protection from temperature extremes. Adjustable 
Flow Control Valve changes air flow for greater comfort. 


Air Supply Hoses—Use low-pressure hoses with ambient air compressors 
and high-pressure hoses with supplied-air compressors. 


Filtration Panels—3-stage filtration system removes water, oil, and particu- 
late contaminants, and provides alerts for high levels of CO. Include pressure 
regulator with gauge, pressure relief valve, case and stand. 

= Meet NIOSH requirements 


hazardous airborne contaminants and flying debris in demanding industrial envi- - Mfr. Item 
В x n А А Description Model No. 
ronments. Feature fire-retardant, coated fabric neck cape. Air Shield and Welding — "sgg Components 
Helmet is made of glass-filled nylon with a variable-shade autodarkening lens, Low Pressure 
shade 9-13, good for all welding processes including TIG and TIG pulsing. Air Flow Adapter аЙ Sune 
High Pressure 
и Есопоту model meets ANSI 287.1-2003 Personal Air Cooler 9991 3WXL5 
= Deluxe models meet ANSI Z89.1 Type 1 Class G for head Air Temperature Controller 9990 3WXL9 
protection, 787.1- for faceshield/eye protection Adjustable Flow Control Valve 9992 3WXL1 
Low-Pressure Air Supply Hoses 
Mfr. Item 25-Й. Hose, 36" I.D. 9100-25 23UM1 
А Description Model No. 50-ft. Hose with ?6" 1.0. 9100-50 3WXNA 
SAR Headgear 100-ft. Hose with 96" 1.D. 9100-100 3WXD8 
Disposable Airline Hood Assemblies High-Pressure Air Supply Hoses 
Tyvek? Hood with Single Bib and Suspension 9911-20 3WXJ7 25-ft. Hose, % I.D. 9101-25B 23UA42 
Tyvek Hood with Double Bib and Suspension 9911-10 11V243 50-ft. Hose with 38" I.D. 9101-50B 3WXN8 
Saran® Hood with Single Bib and Suspension 9911-208 3WXK2 100-ft. Hose with 96" 1.D. 9101-1008 110244 
Full-Facepiece Respirator and Helmets Filtration Panels 
Full-Facepiece Respirator 9902 3WUX1 60 cfm, 150 psi, 5 Person Filtration Panel 9875 2KJE7 
Economy Air Shield Helmet 9903 6UNP7 100 cfm, 150 psi, 8 Person Filtration Panel 9878 2KJE8 
Deluxe Air Shield Helmet 9904 23UA39 Replacement Filter Kit for 2KJE7 9872-50 2KJE9 
Deluxe Air Shield and Welding Helmet 9904-W 23UA40 Replacement Filter Kit for 2KJE8 9878-50 2KJF1 
ALLEGRO 
v 
A: Portable Ambient | | FIND MORE ONLINE 
Air Compressors || Can't tind it here? 


Description CFM HP 
1 Person with Mask 5 
2 People with Masks 

or 1 Person with Hood 10 и 
3 People with Masks ог 
2 People with Hoods 


Voltage 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Lightweight, suited for a variety 
of work environments, and easily 
meet portable air requirements. 


i - — Amps lel 
Уд 115VAC,230VAC 4.6AC 9806 OBAC 8UKR8 


115 V AC, 230 V AC 9.05 АС 9821 OBAC 9AAV3 
20 1% 115 V AC, 280 V АС 12.4 АС 9832 OBAC 8А689 


Go to Grainger.com? today to see 
our full selection of over 1.5 million 
products and the services and 
solutions to help you get it done! 


Mfr. Item 
Model No. 
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SAFETY 
SAR Components 


Scan. Order. Done. =! 
Details on page A1. = E 


3AJ96 


6KXV7 


Description 

SAR Headgear 

CC20 Respirator Hoods (Suspension Sold Separately) 
Tychem® QC Hood, Basic 

Tychem® QC Hood, Inner Bib Style 

Tychem® QC Hood, Inner Bib Style For Use with Hard Hat 
CC20 Hood Suspensions 

Headband with Rear Slide Adjustment for 

Respirator Hoods 6AT92 and 6AG91 

Headband with Sure-Lock® Ratchet Adjustment 

for Respirator Hoods 6AT82 and 6AG91 

CC20 Hood Lens Covers 

Mylar® Lens Covers, Pkg. of 25 

88VX Abrasive Blasting Helmet Respirator Assembly 
With 28" Nylon Cape 

88VX Abrasive Blasting Helmet Accessories 

28" Nylon Cape 

38" Nylon Cape 

Tritan™ Inner Lens, Pkg. of 10 

Tritan™ Outer Lens, Pkg. of 25 

Breathing Tube Assemblies 

Constant Airflow For Use with Breathing Air Compressor 
Adjustable Airflow For Use with Breathing Air Compressor 
Constant Airflow For Use with Free-Air Ambient Pumps 
SAR Components 
Climate Control Tube 

Cool Tube For Use with Breathing Air Compressors 
Heat/Cool Tube For Use with Breathing Air Compressor 
Air Supply Hoses For Use with Breathing Air Compressors 
V5 Series, Nylon, Coiled, 50 ft. 

V10 Series, Rubber, 50 ft. 
Air Supply Hose For Use with Free-Air Ambient Pumps 
V20 Series, Rubber, 50 ft. 
41 Series Airline Filters and Replacement Cartridge 
Floor Mount Airline Filter 

Wall Mount Airline Filter 

Replacement Filter Cartridge for 41 Series Airline Filters 
CO Monitor 

For Use with Any Compressed Air Breathing Air Source 
Grade-D Breathing Air Filtration and CO Monitors 

30 CFM, 125 psi, 2 Person 

50 CFM, 125 psi, 4 Person 

100 CFM, 125 psi, 8 person 
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GRAINGER. 


ETL! 


lā Bullard 


SAR Respirator Assemblies 


and Components 
SUPPLIED AIR RESPIRATORY (SAR) HEADGEAR 


CC20 Respirator Hoods—Hoods deliver continuous airflow 
and protect face, head, and neck. Provide excellent peripheral 
vision through 6" x 17" facepiece. 

Note: To build a complete Bullard® supplied air system, choose 1 each from 


the following groups: respirator hoods and breathing tube assemblies for use 
with a breathing air compressor or free-air ambient pump. 


88VX Abrasive Blasting Helmet Respirator Assembly— 
Respirator has a lightweight inner shell with an adjustable 
headband and wide-angle facepiece. Assembly includes a 
helmet, cape, 1⁄4" industrial interchange fittings, breathing 
tube, airflow control, belt, inner/outer lens, and 5 Mylar® lens 
covers. 

= NIOSH approved 

= Facepiece meets ANSI/ISEA Z87.1-2010 


38NF66 = Head protection meets ANSI/ISEA Z89.1-2014 
Mir. Item Note: For use with breathing air compressors. 
Model No.  BREATHING TUBE ASSEMBLIES 
Control the flow of air into the respirator. 
20TJN 6AT82 
E cacon SUPPLIED AIR RESPIRATORY (SAR) COMPONENTS 
Climate Control Tube—Control the temperature of air deliv- 
20TG 5AC89 ered to the respirator. 
20RT 6AG89 Air Supply Hoses—For use with breathing air compressors 
and have 36" |. Starter hose has 1⁄4" female coupler and 
20LCL 1AAKS "д" male fitting. Air supply hose for use with free-air ambient 
88/Х3230 3NRD6 pumps. Hose has 1⁄2" female coupler and 1⁄2" male fitting. 
dex SAF3S 41 Series Airline Filter—7-stage filtration system with 6 
13VX 6AV30 layers of filtration to remove water, oil, odors, and particulates. 
MP771B 6KXV6 Includes 2 outlets with pressure gauge, relief valve, and pres- 
ШӘЙ EE sure regulator. Can be used with other compressor safeguards 
V30 2AK34 to provide clean air to airline respirators. 
V40 6AL49 А : , А | 
V35 5AK99 CO Monitor—Displays the CO concentration with audible 
alarm when high CO levels are present. Includes remote alarm 
101000 БАС11 connection devices and connection kit for Airline Filter GAM36 
HC2400 6AX08 and any compressed breathing air source. 
= Operates on 110/220VAC or 12VDC 
V55030 SAWAT 
469650 9KXV7 __ Grade-D Breathing Air Filtration and CO Monitors— 
1905057 64/02 Portable Clean Air Box (CAB) System provides 3-stage filtration 
and carbon monoxide (CO) monitoring. Filters remove oil, 
IDA S water, particulates, oil vapor, and odors. Independent regula- 
TAF 24116: |05 provide proper airflow to each user. CO monitor features 
remote-capable, high-intensity 90dB alarm with strobe; inter- 
СОНР 2MWK9 па and external visual display; and 90-sec. auto calibration. 
CAB3OIRHÁ zanr Powered by 110VAC or 8 AA batteries. Housed іп a rugged 
CAB50IRHA 38NF67 ^ polycarbonate Pelican? case that withstands harsh work 
САВТООІВНА 38NF65 ^ environments. 
Жа Bullard 


38NF68 


Find even MORE on Grainger.com? 


Portable Ambient Air Compressors 


Portable Free-Air® pumps can quickly and easily supply breathable air. Transfer 
ambient air from a clean air location to a supplied air respirator. 

3AM92 and 64H13 feature Carbofine outlet filter. Medium-efficiency inlet filter 
keeps particulates larger than 25 microns out of the air supply. Monitors, calibra- 
tors, and airline filters are not required. 

38NF68 includes wheel kit, roll cage, inlet filters, and pressure gauge. 


For Use Mfr. Item 
With СЕМ HP Voltage Amps Model No. 
2 People in Masks or 1 
Person in Hood or Helmet 10 я 115 V AC 10.2 AC EDP10 3AM92 
3 People in Masks or 2 115 V AC, 208 V 
People in Hood or Helmet 12 1% ac 230vac 18. 8АС EDPIGTE ВАНІЗ 
1 Person in Mask or Hood 8 2 115 19 ICEPUMP11 38МҒ68 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) SAR Packaged Systems 
Supplied Air Respiratory iu 


(SAR) Packaged Systems 
and Airline Assemblies 


= NIOSH approved 1-person systems have а 34-НР pump 
Я d 50-ft. breathing hose. 2-person 

SAR Packaged Systems—Kits an 

include everything needed to set up 2-1. бу чоч pump and 2 

an airline system. The rotary vane air ше 910505. 

pump supplies breathable air from а Supplied Airline Assemblies— 

clean-air environment. Breathing tube 16М255 converts Honeywell North 


for all systems is located behind the full-facepiece respirators (7600, 16M243 
back to keep it out of the way. RU6500, 5400) or half-facepiece 

Я ; ; respirators (7700, RU8500, 5500) Mir. Item 
artes with ар о ba into a SAR through the cartridge Description Model No. 
ue connection port; expanding the use SARiPackageniSystems: 
7600 full-facepiece or 7700 half-face- of existing respirators helps eliminate 1-Person, 7700 Series Half-Facepiece APPC 16M245 
piece mask(s) made of 100% silicone. Т : п 1-Rerson, 7600 Series Full-Faceplece APPA 16M243 
Packages with hood respirators additional fit test requirements. tons. То лав ЕЛІ Facepiece E — 
include a Primair™ 100 Series hood 16M253 and 16M254 are compat- кышты ШП АРРб 16М247 
with cotton neck seal for comfort; ible with all Primair™ series hoods. Pee еза А 
great for users with facial hair or when 16М254 includes a PVC belt for easy e чп Honey ee Facepiece Respirators Ed Jemes 
fit testing is not practical. decon cleaning. Use with Primair" Hoods CF1001D 16M254 


Supplied Air Respiratory ALLEGRO 
(SAR) Packaged Systems T 


= NIOSH approved 


AIR SHIELD SARS 


Provide clean, continuous air flow for personal protection. Low-profile, 
lightweight air shield/helmet has quick-release suspension and antifog poly- 
carbonate lens. Each system includes shield/helmet(s), ambient air pump, and 
50-ft. breathing hose. 1-person systems have а 34-HP pump and 1 shield. 
2-person systems have a 1%-НР pump and 2 shields. Models with welding 
helmet have an autodarkening filter good for all welding processes including TIG 
and TIG pulsing. 


Economy SAR 
6UNP5 


Economy—Offer protection in body repair, chipping, grinding, and spray paint- 
ing applications. Replaceable high-impact lens with antiscratch coating provides 
a wide field of distortion-free vision. Feature flip-up visor, headband ratchet 
assembly, cotton neck shroud, and chin guard. Welding helmets are made of 
thermoplastic resin with a shade 10 polycarbonate plate. 

= Meet ANSI Z87.1-2003 


Deluxe—Provide head, eye, face, and respiratory protection against hazardous 
airborne contaminants and flying debris in demanding industrial manufacturing 
environments. Feature fire-retardant, coated fabric neck cape. Welding helmets 
are made of glass-filled nylon with a variable-shade autodarkening lens, shade 
9-13. 
= Meet ANSI Z89.1 Type 1 Class G for head protection, 

Z87.1+ for faceshield/eye protection 
ABRASIVE BLAST HELMET SAR 
= Facepiece meets ANSI Z87.1 
Nova 2000™ helmet features large wraparound lens for optimal vision and 
sound-deadening foam padding. System provides a portable air source with 
even air flow for 1 user and includes helmet, %-НР pump, апа 50-ft. air hose. 


Deluxe Welding 
Helmet SAR 
23UA37 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Economy SARs 
Air Shields 
1-Person 9245-01 6UNP5 
2-Person 9245-02 6UNP6 
Deluxe SARs 
1-Person 9247-01 23UA35 
2-Person 9247-02 23UA36 
Welding Helmets 
1-Person 9248-01 23UA37 T 
2-Person 9248-02 23UA38 Abrasive Blast 
Abrasive Blast Helmet SAR Helmet SAR 
1-Person 9285-01 9LHY7 9LHY7 
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SAFETY 
SCBAs & EBAs 


The Safety Company 


AirHawk Il SCBA 


= NIOSH approved 


SCBAs include medium-size Advantage® 4000 series silicone full-facepiece with 
4-pt. head harness, molded polycarbonate lens, cylinder, end-of-service time 
indicator, pressure regulator, carrier, harness, and belt. Backplate contours are 
designed for lumbar support and spine relief. 


Cylinder Mfr. Item 
Material Duration PSI Model No. 
AirHawk® |І SCBA 
Aluminum 30 min 2,216 10095804 4AFU6 
Carbon Fiber 30 min 2,216 10095806 4AFU7 
Replacement Cylinders 
Carbon Fiber 30 min 2216 807586-SP 2YRES 
Aluminum 30 min 2216 809872-SP 2YRE6 
Carbon Fiber 30 min 4500 10127944-5Р 2ҮВЕТ 
Carbon Fiber 45 min. 4500 807570-SP 8DGX8 
Carbon Fiber 60 min 4500 10127946-SP — 2YRE8 


14H450 


Replacement 
Cylinder 
16N403 


Honeywell 
Cougar SCBAs 


= NIOSH approved 


Feature a first-stage regulator with minimal moving parts and a low-profile 
second-stage regulator with first-breath-on activation. Mighty-Light® backpack 
provides a stable, secure fit and enables quick cylinder changes. 


Designed for industrial users who need protection against environments that 
are immediately dangerous to life or health (IDLH). Include silicone rubber 
TwentyTwenty® Plus medium facepiece with 5-strap harness and skirt and 
easily removable exhalation valve, plus cylinder and bell low-air alarm. 


Cylinder Mfr. Item 
Material Duration PSI Model No. 
Cougar™ 
Aluminum 30 min 2,216 888888 14H450 
Replacement Cylinders 
Aluminum 30 min 2216 915140 16N402 
Carbon 60 min 4500 917160 16N403 
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Honeywell 
wor) 


Mouthbit Emergency Escape Respirators 


Designed for emergency escape from non-IDLH contaminated atmospheres. 
The optional Carrying Bag 1AAL1 has belt loops so you can keep your respirator 
close at hand for quick access. 


Mfr. Item 
Description Used For Model No. 
Ee Reis = E 
Carrying Bag 79BAG 1AAL1 
Honeywell ; 1LYP1 


CBRN Emergency Escape Hood 


Clear polyurethane lens and hood with neck seal, dual cartridges, and thermo- 
plastic elastomeric mask. NIOSH approved CAP 2 for minimum of 30 minutes of 
protection for escape from non-IDLH atmospheres. Universal size. 


Mfr. Item 

Description Model No. 
CBRN Emergency Escape Respirator Hood ER2000CBRN 1LYP1 
Carrying Bag ERBAG 1LYP2 
Training Kit Includes (2) Cartridge Labels and Instructions ERTRAIN 1LYN9 


The Safety Company 


Emergency Breathing Apparatus 


= NIOSH approved 


TransAire® units include a filled aluminum cylinder, yellow nylon carrier, 30" 
black rubber hood tube, and universal-size clear polyurethane tube assembly. 


Find even MORE on Grainger.com® 


Escape Flow Mfr. Item 
Duration (min.) Rate PSI Model No. 

5 min 40 Ipm 2,216 10008292 1DKR8 

10 min 40 Ipm 3,000 10008293 1DKR9 
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SAFETY 
PPE Storage 


Respiratory Equipment Storage 


SCBA Wall Cabinets—Corrosion- 
resistant ABS construction cabinets 
protect respirators from harsh elements. 
Include viewing window, adjustable 
shelf, and an SCBA cylinder bracket. 
2GWL5 does not include mounting 
hardware. 5LGH9 includes 2 universal 
mounting brackets. 


SCBA Brackets—Mount to wall and 
allow easy access to SCBA. 


Dim. Mfr. Item 

Description (HxWxD) Color Model No. 
SCBA Wall Cabinet, Holds 1 SCBA 3214" x 20" x13" Black/Yellow 4100 2GWL5 
SCBA Wall Cabinet, Holds 2 SCBAs 32" x 34" x 14" Green 4350 5LGH9 
SCBA Bracket Fits 30-min. HP 27" x 12" x 12" Yellow 4111-05 3NPZ3 

SCBA Bracket Fits 30-min. " " " 
LP and 45-min HP 27" x 12" x 12 Yellow 4111-06 3NPZ4 
SCBA Bracket Fits 60-min. HP 27" x 12" x 12" Yellow 4111-07 3NPZ5 
EBA Storage Cabinet 21' x 14' x 10" Green 4550 5LGJO 
PAPR Storage Case 32%" x 20" x 13" Black/Yellow 4100-P 1ECB7 
EDZ M 
4 8 
415H98 Ц Ad 


Honeywell 
моғтн 


ALLEGRO 


INDUSTRIES 


w 


EBA Storage Cabinet—Lightweight 
wall case is designed to hold up to two 
5- or 10-min. EBAs and protect equip- 
ment from dust, moisture, and plant 
environments. Corner mountable. 


PAPR Storage Case—Keeps PAPRs 
contaminant-free; can be stored 
without disassembling breathing tube. 
2 windows allow quick identification of 
contents. Pass-through allows PAPR to 
charge while stored. 


2GWL5 


PA, 


Air Cylinder Carts 
and Storage Rack 


5LGH9 


3NPZ3 


1ECB7 


AC4000 Air 
Cylinder Carts 


Easy-to-maneuver carts have a 
lightweight aluminum frame and 
can transport 2 high-pressure 

or 2 low-pressure air cylinders. 
Help provide a continuous supply 
of breathing air for up to 4 users. 


Air Cylinder Carts—Feature low-pressure alarm, adjust- 
able pressure regulator, cylinder whips with check valves, 
rear hose rack, and 4 cylinder straps. Constructed of black 
powder-coated steel with fold-down handle for storage and 8" 
semi-pneumatic tires. 4EDZ4 includes CGA-346/347 universal 
cylinder connections with hand-tight knobs. 4EDZ5 includes 
CGA-346 wrench-tight cylinder connections. 


Air Cylinder Storage Rack—Powder-coated steel wire rack 


Models feature dual hose hangers 
for organized airline storage, 

a low pressure alarm, whistle 
alarm, and a telescopic handle. 


Description Overall Dim. 
Air Cart with Hansen Fittings 21inLx17% 
Air Cart with Schrader Fittings — in W x 36 in D 


lcomdor| WESTWARD’ 


PPE Gear and Duffel Bags 


holds any size cylinder up to 7%" dia. 


4EDZ5 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Air Cylinder Carts 
Mfr. Item Holds (2) 60-min. High-Pressure, 4500 psi Cylinders MP-4H 4EDZ4 
Model No. Holds (2) 30-min. Low-Pressure, 2400 psi Cylinders MP-2L 4EDZ5 
400010H 415H98 Air Cylinder Storage Rack 

4000105 415Н99 Holds 4 Cylinders TR-4 4EDZ8 


Lightweight bags store and transport respiratory and fall-protection equipment and other gear. 
Polyester fabric resists shrinking, stretching, and mildew. 


Description 


Respirator Storage Bags with Hook-in-Loop Closure 


Waist Pack 

Gear Bag with Belt Loop 

Gear Bag with Belt Loop 

Gear Bag with Belt Loop 
Gear Bags with Drawstring Closure 
Unlined with Web Handle 
Fleece-Lined with Spring Loaded Clasp 
Gear Bags with Zipper Closure 
Adjustable Shoulder Strap and 

2 Ventilated Side Pockets 

Duffel Bags with Zipper Closure 
Removable Shoulder Strap 
Removable Shoulder Strap 
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25F571 
25F568 


Item 
Dim./Cap. Color Brand No. 
6'H x 7'A"W x 3D Black Condor 25F568 
6% in H x 9 іп W x 3^ in D Black Condor 25F570 
8% in H x 10 in W x 4% in D Black Condor 25F569 
10 in H x 91^ in W x 4⁄4 in D Black Condor 25F571 25F579 
950 cu. in. Black Westward 25F579 
650 cu. in. Red Condor 25F567 Y. 
1440 cu. in. Black/Red/Silver Westward 25F577 ү ы 
2 A 
2600 cu. in. Black Westward 25F573 
6300 cu. in. Red Westward | 25Ғ575 25F577 25F575 
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Respiratory Fit Tests & Equipment Cleaning Details on page A1. 
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ALLEGRO Honeywell 


Qualitative Fit Test Kits for Half- and 
Full-Facepiece Respirators 


3M'""—Use with any particu- — Allegro9—Kits 3PPN5 and Honeywell North—Kit 4GM20 
late or gas/vapor respirator 3PRG2 include: polycoated hood, requires use of P100 filter. 

with particulate filters. Kits 2 nebulizers, sensitivity and fit Includes: 6 smoke tubes, smoke 
include: hood and collar test solutions, and instructions. tube bulb, tube breaker, 20 
assembly, 2 nebulizers Kit 8ZAA8 includes: 6 irritant refresher wipe pads, and a training 
with replacement inserts, smoke tubes, aspirator bulb, video. Kit 5T388 requires respira- 
sensitivity solution, and fit smoke tube opener, and carry- tors equipped with organic vapor 
test solution. Saccharin Kit ing pouch. Kit 3PRF9 includes: cartridge. Includes: 2 vials and a 
No. 1CD47 adds an order smoke fit tube pump, 6 smoke test enclosure. 


form for additional training tubes, and instructions. Kit 3PRF6 
materials and carrying case. includes: fit test tent, jars, testing 
Note: Must use particulate filters on. — Solution, paper towels, disposable 
gas/vapor respirators during fit tests. bags, and storage case. 


MSA®—kKits include: test hood, 

2 nebulizers with replacement 
inserts, sensitivity solution, fit test 
solution, and a training video. 


Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Description Model No. 
Fit Test Kits Replacement Components and Accessories 
ЗМ" 3M" 
Bitrex FT-30 41631 Bitrex, бот. FT-32 1UKH7 
Saccharin FT-10 1CD80 Bitrex (Sensitivity), 55mL Н-31 1UKH6 
Saccharin with Carrying Case FT-20 16047 Saccharin, 55mL FT-12 10КН5 
Allegro? Saccharin (Sensitivity), 55mL ЕТ-11 1UKH4 
Bitrex 2041 3PRG2 Allegro? | кей 
Saccharin 2040 3PPN5 Saccharin (Test), 2.5mL, Pkg. of G6 2040-12 ЗРРМб 
Irritant Smoke, Standard 2050 8ZAA8 БЕТІ (Sensitivity); T 
Irritant Smoke, Deluxe 2055 3PRF9 2.5mL, Pkg. of ТОК ГЕНЕ 
Isoamyl Acetate 0202 3PRF6 Bitrex ( (Test), 2. SE Pkg. of 6 2041-12к ЗРВОЗ 
Honeywell m Bitrex (Sensitivity), 2.5mL, Pkg. of 6 2041-11K — 3PRG4 
Irritant Smoke, Deluxe 770040 46М20 Fit Check Ampules, Pkg. of 10 0201 3PPR1 
Isoamyl Acetate 193140 51388 Honeywell 
MSA® Irritant Smoke, Pkg. of 10 770046 16M258 
Saccharin 697287 __ 4LR26 MSA9 
Bitrex 697444 10X309 Adapter for Advantage? Series 10056424 5КВ72 | 
RESPIRATOR 
STORAGE 
BAG 
Y d 
f^ ЛИ ы 
7%, ЖА 1 J 
ЭДЕ 
22РМ88 т. Ay 9ACT3 
4% аз 
Protect respirators from new юп 
А escription 0. 
contaminants. Reusable. PVC Storage Bag, 16'x 4^ — 30E982 Ес Honeywell ALLEGRO 
eee |мовтн| b d 


Respirator Cleaning Wipes—tndividually wrapped towelettes are a quick 
and easy way to clean facepiece respirators. 


Respirator Cleaning Kits—Kit 3NPY5 contains ninety 7-02. packets of 
water soluble cleaner, air bulb, bucket, brush, and 100 sterile storage bags 
and seals. Kit GUNR1 has the same features as 3NPY5 with the addition of a 
concentrated, EPA-registered 1-gal. liquid disinfectant soap. 
Mfr. Item Pkg. 
Description Brand Model No. Qty. 


Respirator Cleaning Wipes 
5 in x 8 in Wipe Condor — 22PN88 100 


5 in x 8 in Wipe, Alcohol-Free Condor = 22PN89 100 
5 in x 7 in Wipe Honeywell 7003 41555 100. 
8 in x 10 in Wipe, Alcohol-Free 3M 504 1С051 100 


Respirator Cleaning Kits and Components | 
Water Soluble Cleaner Packet Kit Allegro 4001 3NPY5 1 
Liquid Cleaner Concentrate Kit Allegro 4002 6UNR1 1 
Replacement Water Soluble Cleaner Packets, 14 02. for 3NPY5 Allegro 4001-02 9ACT3 90 
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Paint Spray Sock 


Stretch knit material covers head 
to protect from overspray. 


Item Pkg. 
Size No. Qty. 
Universal 46W162 12 
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SAFETY 
Disposable Gloves 


About Gloves and Glove Sizing 
ABOUT DISPOSABLE GLOVES 
Disposable gloves create a barrier to keep hands clean and protected, while keeping oils and 
dirt on the hands from transferring to objects being handled. Intended for single use, they are 
typically thrown away after each task. Thinner gloves offer higher dexterity and better touch 
sensitivity, while thicker gloves offer more protection for hands and bettter durability. Texturing 
helps to improve grip, especially when handling wet or slippery items. 
Powdered gloves have a light coating of powder inside the glove to help absorb moisture and 
make it easier to don or remove gloves. Powder-free gloves reduce the risk of particulate 
cross-contamination. 
Acceptable quality level (AQL) is a numeric rating of a glove's barrier quality. The lower the 
number, the less chance that gloves will have pinholes or imperfections, providing increased 
worker safety. An AQL of 1.5 is a common choice for general healthcare applications while 


Palm Size (in): 6107 7108 8109 91010 101011 111012 
AQLs lower than 1.0 are preferred for laboratory work. SES x% s mM IL XL AL 
GLOVE SIZING CHART Other Sizes: — Women's . . Mens 
" ^ ү Universal 
To determine glove size, measure the the distance around the palm of the hand at the knuckles. One Size Fits Most 
Look up the measurement (in inches) in the chart to determine the corresponding size. Jumbo 


Disposable Glove Materials 


Nitrile gloves are latex-free and provide high resistance to puncture, tearing, Vinyl gloves are latex-free and are generally 
and abrasion, as well as good chemical resistance. They are generally thinner 
and more tactile than vinyl gloves. 


Natural rubher latex gloves provide high elasticity and dexterity, exceptional 
grip in wet and dry applications, and good resistance against rips and tears. 


They can cause allergic reactions in some people. tears, punctures, and abrasion. 


Neoprene gloves are resistant to chemical splash, provide a good grip when 
wet, and stay flexible across a range of temperatures. They are more comfort- 
able than nitrile gloves and less comfortable than latex and polyisoprene. 


clear, lightweight plastic and are intended for 


in everyday applications. They have a looser fit and provide less protection 
against chemicals, tears, and abrasion than latex gloves. 


Polyisoprene gloves are formfitting and have high tactile sensitivity, making 
them a good choice for picking up small items. They are latex-free and resist 


Polyethylene gloves (sometimes called sandwich gloves) are made of thin, 


for frequent, short-term use 


frequent, short-term use. 


J4950 


MICR@FLEX® 


THE MOIT TAUNTED ам: In GLOVE Ф 


nen. slun 


General Purpose Disposable Gloves 

Use for everyday tasks such as inspection, cleaning, handling parts, and general maintenance tasks. 
Offer excellent dexterity and sensitivity while protecting hands and objects from contamination. 
D1814 features a thin flocked lining that absorbs moisture to keep hands dry and comfortable. 


Acceptable 

Palm Texture Qualit > CHOOSE: Item Pkg. 
Thickness ^ Location Level (UL). Color Length Size Brand No. Qty. 
Natural Rubher Latex 
Powdered = 

4 mil Smooth 4 Beige 9 in S, M, L, XL Condor 44950 100 

4 mil Smooth 4 Green 9 іп S, M, L, XL Condor 44951 100 
Nitrile 
Powder-Free 

3.15 mil Full 4 u Blue 9 V» in S, M, L, XL, 2XL, XS Condor D1805 100 

3.5 mi Fingertips 4 Fluorescent Green 9 ^in S, M, L Condor J4957 100 

3.5 mi Fingertips — Fluorescent Green 9 іп XL, 2XL Condor 44957 100 

4mil Fingertips 4 Blue 9 V» in S, M, L, XL Condor H4568 100 
4.5 mi Full 4 Blue 9% in S, M, L, XL Condor 01807 100 ав. 
5.5 mi Full 4 Black 12in S, M, L, XL Condor H4565 50 ] n 
7 mil Full 4 Blue 12 in S. M, L, XL, 2XL Condor J4869 50 
. 8.3 mi Full 2.5 Green 10 “іп 5, M, L, XL, 2XL Microflex D1814 50 i m 
Powdered М 

3.9 ті Fingertips 4 Blue 9 іп S, M, L, XL Microflex J5048 100 " " 

3.9 mi Fingertips 4 Blue 9 %іп 2XL Microflex J5048 90 A 
Vinyl j f 
Powder-Free 

2.7 mil Smooth 4 Blue 9in S, M, L, XL Condor H3928 100 

2.7 mi Smooth 4 Clear 9 in XL, L, M, S Condor 01856 100 

2.8 mi Smooth 4 Blue 9 іп S Microflex K2960 100 v. 739 

5 mil Smooth 4 Clear 10 % in, 9 іп L, M, S, XL Mcr Safety — J4964 100 4 
5 mil Smooth 4 Clear 9 іп M, L, XL, S Showa J2538 100 
5 mil Smooth 4 Green 9in S, M, L, XL Condor D1862 100 
Powdered 
2.7 mi Smooth 4 Blue 9 in S, M, L, XL Condor H3927 100 
2.7 mi Smooth 4 Clear 9in XL, L, M, S Condor D1851 100 
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SAFETY Scan. Order. Done. а 
Disposable Gloves Details on page A1. E 


Find more information about gloves and glove sizing on page 1687. 
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D1811 D1863 


БЫШ ulus micr@ruxe Ansell Kuer 
Food-Grade Disposable Gloves 


= Powder-free 
FDA approved for use by food service workers, food handlers, or others who come into contact with food. 


Palm Texture Acceptable P CHOOSE: Item Pkg. 
Thickness Finger Thickness Location Quality Level (AQL) Color Length Size Brand No. Qty. 
Natural Rubber Latex 
General Purpose 
4.5 mi 5 mil Full 4 Beige 9 V» in S. M, L, XL Condor D1847 100 
Nitrile 
Ergonomic 
4 mil 4 mil Full 15 Blue 9 v» in S, M, L, XL, 2XL, XS Showa D1806 100 
General Purpose 
3.9 mi 4.7 mil Full 4 Blue 9 vin S. M, L, XL Microflex D8397 100 
Hazardous Splash Protection 
4.3 mi 5 mil Fingertips 4 Blue 9 yo in S. M, L, XL Touchntuff D1809 100 
High Strength 
4 mil 4 mil Smooth 15 Blue 9 vein S, M, L, XL Showa D1824 100 
High Strength and Hazardous Splash Protection 
4.7 mi 5 mil Smooth 4 Green 9 vein S, M, L, XL Touchntuff D1811 100 
Polyethylene 
General Purpose 
0.4 mi 0.4 mil Full 4 Clear 8% in, 8% in, 10 Жіп, 11 in S, M, L, XL Mcr Safety 01863 500 
Vinyl 
General Purpose 
2.7 mi 4 mil Smooth 4 Clear 9in XL, L, M, S Condor D1856 100 
2.8 mil 3 mil Smooth 6.5 Clear 9 in S, M, L, XL Duratouch D1858 100 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Disposable Gloves 


Find more information about gloves and glove sizing on page 1687. 
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J4870 D8392 


J2284 J4866 


міскөнехе 59990 Ansell 
Medical-Grade Disposable Gloves 


= Powder-free 

= Non-sterile, except J2284 is sterile 

Offer excellent tactile sensitivity while protecting workers from biohazards and reducing risk of contamination. Low 
AQL ratings indicate less likelihood of pinholes or imperfections for increased worker safety in medical settings. 
D1841 and D1822 feature an aloe-coated moisturizing inner surface to protect hands from drying and chapping. 


Palm Texture Acceptable > CHOOSE: Item Pkg. 
Thickness Location Quality Level (AQL) Color Length Size Brand No. Qty. 
Nitrile 
24 mi Fingertips — Pink 9 in XS, S, M, L, XL Micro-Touch Nitrile J5102 100 
3.15 mil Full 15 Blue 9^ in S, M, L, XL Condor D1815 100 
3.5 mi Fingertips 1.5 Fluorescent Green 9 in S, M, L, XL, 2XL Condor J4955 100 
3.5 mi Fingertips 1.5 Black 9 in S. M, L, XL, 2XL Anse D1817 100 
3.9 mi Full 15 Blue 9 ^in XS, S, M, L, XL Ansell D1816 100 
3.9 mi Fu 1.5 Green 9 V» in XS, S, M, L, XL Anse D1841 100 
5.1 mi Fingertips 1.5 Orange 10 Yin S. M, L, XL, 2XL Ansel| D1818 100 
5.1 mi Fu 1:5 Green 9 іп S, M, L, XL, 2XL Anse D1822 100 
5.9 mi Fu 1.5 Green 1154 in S. M, L, XL Anse D1839 50 
6.7 mi Fu 15 Blue 9 ^in S, M, L, XL, 2XL Ansell D1819 50 
7.8 mi Full 1.5 Blue 11 ^in S. M, L, XL, 2XL Anse D1821 50 
7 mil Fu 1:5 Blue 12 in S. M, L, XL, 2XL Condor 44870 50 
Natural Rubber Latex 
4.7 mi Fingertips 1.5 Beige 9 in S, M, L, XL Anse D1828 100 
4 mil Fu 15 Beige 9 in S, M, L, XL Condor D5744 100 
5.1 mi Fingertips 1.5 Beige 9%in XS, S, M, L, XL Ansell D8392 100 
5.1 mi Fingertips 1:5 Beige 9^ in XS, L, M, S, XL Microflex F0646 100 
5.5 mi Fu 1.5 Beige 9 ^ in XS, 5, M, L, XL Anse D1832 100 
5.9 mi Full 1.5 Pink 9 in Х5,5,М,1 Anse D9293 100 
6.3 mi Fingertips 1.5 Beige 9 in XS, S, M, L, XL Ansell D1831 100 
9.8 mi Fingertips 1.5 Beige 12in S, M, L, XL Anse D1833 50 
9.8 mi Full 1.5 Blue 11 іп S, M, L, XL Anse D8391 50 
11 mi Fingertips 1.5 Blue 11 ^in S, M, L, XL Anse D1834 50 
Neoprene 
5.9 mi Smooth 0.6 Cream 11 V» in 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9 Anse J2284 200 
5.91 mil Smooth 0.6 Cream 11 Yin 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5,9 Anse J2285 200 
Vinyl 
3.1 mi Smooth 1.5 White 9in S. M, L, XL Condor J4866 100 
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Scan. Order. Done. == 
Details on page А1. 


Find more information about gloves and glove sizing on page 1687. 


| NS 
|. H3372 D1491 
к l 
Cleanroom | 
Disposable Gloves 
= Powder-free “ 
150- and FED STD 209E-rated for use in 
cleanrooms and controlled environments. ТРМ 
Processed to kill microorganisms and reduce 
the risk of contamination and infection. E 
Acceptable 
Palm Texture Quality > CHOOSE: Item Pkg. 
Thickness Location Level (AQL) Color Length Size No. Qty. 
Natural Rubber Latex 
5.1 mil Fingertips | 1.5 Beige 11 іп XS, S, M, L, XL H3372 1000 
6.69 mil Ри 0.6 Beige —12in 6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,10 К2617 200 
6.69 mil Ри 1.5 Beige 1біп S, M, L, XL K2618 200 
6.69 mil ЕШ 15 Beige 121п 5,6, 7,8 K2620 200 
7.1 mi Ful 15 Beige 24іп 6.5,7,7.5,8,8.5,9,6,10  K2619 100 
Neoprene BE і J I 
3.94 mil Fingertips 06 Green — 12in _ 6.5,7.5,8.5,9,10,5.5 К2621 200 
3.94 mil Fingertips 0.6 Green — 12in M, L, XL, 2XL, XS, S K2613 1000 
Nitrile 
3.9 mil Smooth 2.5 White —12in XS, S, M, L, XL 01491 100 
3.94mil — Ful 0.6 White —16in S, M, L, XL, 2XL K2615 1000 
3.94mil ЕШ 15 Green 12in XS, S, M, L, XL, 2XL K2616 1000 
4.3 mil Fingertips | 1.5 — Off-White 12in 5.5, 6.5, 7.5, 8.5,9.5,10.5 01492 100 
4.33 mil Fingertips — 1.5 White —12in XS, S, M, L, XL, 2XL K2614 1000 
Polyisoprene ч i 
8.3 mil Smooth 0.6 White 11Y2in 5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5, 9 H3485 200 


dv 


superiorglove 


REMCO | conor | Жиен Ansell 


Liquid-Resistant Disposable Sleeves 


Designed to resist water, fat, grease, and chemical splash. Use in food 
processing applications, for transferring liquids and solids, cleaning, and 
pharmaceutical applications. 


Sleeve Item Pkg. 
Sleeve Material Length Thickness 
_Color-Coded for Food Processing | 


Polyurethane 18 іп 6 mil Green Top Dog 279086 1 
Polyurethane 18 in 6 mil Blue Top Dog 219D87 1 
Polyurethane 18 in 6 mil Red Top Dog 279D88 1 
Polyurethane 18 in 6 mil White Top Dog 279D89 1 
Polyurethane 18 in 6 mil Yellow Top Dog 279D90 1 
Polyurethane 21 in 6 mil Blue Top Dog 279D92 1 
Polyurethane 21 in 6 mil Green Top Dog 219091 1 
Polyurethane 21 in 6 mil Red Top Dog 279D93 1 
Polyurethane 21 in 6 mil White Top Dog 279D94 1 
Polyurethane 21in 6 mil Yellow Top Dog 279095 1 
General Purpose Ў ] 
Polyethylene 16 in 0.68 mil Blue Superior Glove _ 65FR04 100 
Polyethylene 18 in 1.25 mil Blue Condor 32TL74 100 
Polyethylene 18 in 1.25 mil Clear Condor 4XUA1 100 
Polyethylene 18 in 1.25 mil White Condor 32TL73 100 
Vinyl 18 in 6 mil Blue Mcr Safety 26H489 12 
Vinyl 18 іп 8 mil White Ansell 3TCD5 1 
Vinyl 18 in 8 mil Blue Ansell БЕМЕ0 1 
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DuPont ENVIRO ай] 
ENVIR ProShield. | 
Tyvek GUARD MCR y 


Particulate-Resistant Disposable Sleeves 


Offer full arm protection from dirt, dust, light liquid splash and some aerosols. 
Use for light-duty industrial, cleaning, and pharmaceutical work. 


Item Pkg. 
Primary Material Sleeve Length Thickness Color Brand No. Qty. 
Tyvek 400 18 in 5.9 mil White Dupont 4T062 200 
Bodylifter 95+ 18 in 12 mil White Bodyfilter 95+ SHKJ4 200 
Microporous P " International 
Fabric 18 in 15 mil White Enviroguard 6XMPO 200 
Polypropylene 18 in 1.8 mil Blue Mcr Safety 26/504 200 
Polypropylene 18 in 1.8 mil White Mcr Safety 26J505 200 
Polypropylene 18 ^in 9 mil White Condor 26W805 200 
Polypropylene 18 ^ in 12.5 mil White Condor 2KTT9 200 
ProShield 60 18 in 10 mil White Dupont 6LY63 200 
24AF71 

DuPont" INTERNATIONAL 

ENVIRO 

Tyvek Ansell ең б 


Cleanroom Particulate-Resistant 
Disposable Sleeves 


150- and FED STD 209E- rated for use in cleanrooms and controlled 
environments. Low-linting fabric. 


Sterile/ 
Non- Sleeve ltem Pkg. 
Sleeve Material Sterile Length Thickness Color Brand No. Qty. 
1504 
yvek(R) Isoclean(R) Non-Sterile — 18 in 5 mil White Dupont —24AF71 100 
CleanTough Non-Sterile — 20 in 9 mil White Ansell 575Y05 180 
yvek(R) Isoclean(R) Sterile 18 in 5mil White Dupont SWYL7 100 
CleanTough Sterile 20 in 9 mil White Ansell 575Y58 180 
IS0 5 
A Р Е А " ; International 
Microporous Fabric Non-Sterile 18 in 15 mit White Enviroguard 30N490 200 
yvek(R) Isoclean(R) Sterile 18 іп 44 mil White Dupont 29EU14 100 
i ; i ; International 
GammaGuard(R) CE Sterile 21 ^in 15 mil White Enviroguard 30N517 200 
1506 
yvek(R) Isoclean(R)Non-Sterile 18іп ^ 5.4mil — White Dupont 24АҒ70 100 
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Honeywell 


ЕСІ rz; Ansell 


Electrostatic Dissipative (ESD) Gloves 


Made of conductive fibers to prevent the buildup of static electricity that 
can damage sensitive electronic equipment. Use for electrical component 
assembly, and in telecommunication and electronics industry applications. 


66631 аге uncoated for better dexter- 01641 have a polyurethane coating 
ity and breathability. on palms and fingertips. Copper-based 
66632 have a polyurethane coating to © Thunderon liner. 
provide a firmer grip. F0634 have a nitrile foam coating 
for abrasion resistance as well as an 
antimicrobial liner and coating. 


> CHOOSE: Item Pkg. 
Cuff Color Size Brand No. . 
Nylon/Carbon Fiber Yarns 
Elastic Rubber Band Gray S, M, L, XL, 2XL Condor? 66631 12 
Nylon/Copper Fiber Yarns 
Elastic Rubber Band _ Beige/White — XS, S, M, L, XL, 2XL Condor? 66632 1 
Nylon/Thunderon(R) Shell 
Rolled Gray/White XS, S, M, L, XL, 2XL Honeywell North? 01641 1 
Nitrile 
Rolled Gray XS, M, XL, L, S Hyflex F0634 1 


8X171 


General Purpose Finger Tape 


/ \ 


Finger Cots 


G6133 | 

= Thickness: 3 mil 

» Length: 224" ӛненз | 
= Rolled cuff 

Provide excellent sensitivity while preventing contamination when 

handling small items and parts. Use powder-free cots when particulate 
contamination is a concern. Dispenser with hinged lid offers easy access. 


Powdered—Designed for use where particulate contamination is not a 
concern. Excellent sensitivity. 


Powdered/ > CHOOSE: Item Pkg. 
Finger Cot Material Powder-Free Color Size Brand No. Qty. 
Finger Cots 
Natural Rubber Latex Powdered White 5, M, L Condor G6132 1440 
Natural Rubber Latex Powder-Free Beige S,M,L Condor 66133 720 
Item 
Material H w D Brand No. 
Finger Cot Dispenser 
Acrylic Plastic 12 Yin 6in 8 in = 3RZR9 


canon 


Fit snugly over rings to protect 
performing general assembly and 
maintenance tasks. 


Ring Protectors 
them from damage while 


Item Pkg. 
Material Color Thickness L No. Qty. 
Nylon/Spandex Blue 3.0 mil 1 іп 45KJ58 12 


ZETEX« [KAREWEAR]. (б; 
Finger Guards 


Protect fingers and thumbs from heat or minor abrasions while 
leaving the hand open for comfort and dexterity. Fiberglass 
finger cots are heat resistant to 1000°F. 


Item Pkg. 
Protect fingers and thumbs from minor abrasions and keep wounds or T ШШЕ = Color Size Brand No. Qty. 
i i ina li leat Веѕіѕі nger Co 
scratches clean while handling small parts or performing light tasks. Fiberglass White Universal Zetex 3PWGS 1? 
Item Finger Guard 
Material Color wW L Brand No. Grain Leather Beige S Karewear 3PLR9 10 
Cotton White Tin 165 ft Kraft Tool 43Y569 Grain Leather Beige M Karewear 3PLR8 10 
Cotton/Latex Green Tin 90 ft Guard-Tex 8X171 Grain Leather Beige L Karewear 3PLR7 10 
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Chemical-Resistant Gloves Details on page A1. 


Find more information about gloves and glove sizing on page 1687. 


Chemical-Resistant Glove Materials 


Chemical-resistant gloves are made from a wide variety of rubber polymers Neoprene is a synthetic rubber that resists a variety of substances including 
with different levels of resistance to chemicals, oils, and hazardous liquids. oils, acids, alcohols, fats, ketones, solvents, greases, and petrochemicals. It is 
Choose your glove material based on the chemical or liquid exposure in your flexible and provides excellent tensile strength and heat resistance. 


application. Nitrile resists oils, grease, hydrocarbons, and animal fats, as well as punctures 
Butyl has a high permeation resistance to gases and water vapors and and abrasion. It has good resistance to acids, some organic solvents, pesti- 
provides heavy chemical resistance to esters, ketones, and acids. Butyl is very cides, and fuel. 


elastic and remains flexible at low temperatures. PVA (polyvinyl alcohol) is impermeable to gases and has excellent resistance 


Butyl/Viton is soft, flexible, and provides excellent protection against aggres- to aromatic and chlorinated solvents. It has no resistance to water or water- 
sive chemicals, such as hydrocarbons and concentrated mineral acids. based solutions. 


Natural rubber latex provides good resistance to some acids, alcohols, caus- PVC (polyvinylchloride) is abrasion-resistant and provides excellent resistance 
tics, and detergents; but poor resistance to oils, greases, hydrocarbons, and to acids, fats, and petroleum hydrocarbons. It remains flexible at a wide range 
organic solvents. Latex has high elasticity and dexterity, exceptional grip in wet of temperatures and can be used at low temperatures such as those encoun- 
and dry applications, and good resistance against rips and tears. It сап cause tered when working outdoors with refrigerated items. 


allergic reactions in some people. PVC/nitrile provides a liquid-resistant barrier and excellent resistance to most 


Natural rubber latex/neoprene provides good resistance to a variety of oils, chemicals and oils. It generally provides better resistance to solvents and abra- 
acids, and alcohols. It is heat-resistant, strong, and highly flexible and elastic. sion than PVC alone. 


Supported vs. Unsupported Gloves 


Supported gloves incorporate the liner into the glove for better durability than Unsupported gloves have a good sense of touch but are less durable than 
unsupported gloves. They are a good choice for tasks when gloves are fully supported gloves. They are a good choice when gloves come into contact with 
submerged in liquid. chemicals but are not fully submerged. 


EN ISO 374 Types and Chemicals Tested 


CLASSIFICATION TYPES Type B gloves have been tested against at least three chemicals listed in the 
According to their permeation performance, chemical-resistant gloves are clas- Standard and were found to meet level 2 for those chemicals. Level 2 indicates 
sified into three types. a breakthrough time of no less than 30 minutes against the tested chemicals. 
Type A gloves have been tested against at least six chemicals listed in the Type € gloves have been tested against at least one chemical listed in the 


standard and were found to meet level 2 for those chemicals. Level 2 indicates Standard and were found to meet level 1 for those chemicals. Level 1 indicates 
a breakthrough time of no less than 30 minutes against the tested chemicals. a breakthrough time of no less than 10 minutes against the tested chemicals. 


CHEMICALS TESTED 

A-Methanol | D-Dichloromethane G - Diethylamine J - n-Heptane M - Nitric Acid 6596 P - Hydrogen Peroxide 30% 
B - Acetone Е - Carbon Disulphide Н - Tetrahydrofuran K - Sodium Hydroxide 40% М - Acetic Acid 99% S - Hydrofluoric Acid 4096 
С - Acetonitrile Е - Toluene 1- Ethyl Acetate L - Sulphuric Acid 9696 0 - Ammonium Hydroxide 25% T - Formaldehyde 37% 


7 i (MGR 


Chemical- & Impact-Resistant Gloves 


Polymer coating on outside of glove protects against chemicals and hazardous liquids. 
Raised bumpers protect the back of the hand from impact. 


ANSI/ISEA Pkg. 
Glove EN ISO 374 Impact Мах. Glove Supported / > CHOOSE: Нет — Qty./ 
Materials Chemical Rating Level Temp. Length Texture Color Unsupported Size Series No. Pair 


General Purpose 
PVC Type A - JKLMPT 1 176°F 14іп Grain Orange Supported S,M,L,XL,2XL  N2658HVO К2812 1 
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E а Жисв Ansell #HexArmor 
Chemical- & Cut-Resistant Gloves 


ANSI/ISEA rated to protect workers from cut and abrasion hazards. 


Glove EN ISO 374 ANSI/ISEA Glove Supported / Glove Liner > CHOOSE: Item Pkg. 
Materials — Chemical Rating Cut Level Length Texture Color Unsupported Material Size Series Brand No. Оуу. /Раіг 
General Purpose 
VC Not Rated = 14 іп Grain Blue Supported Kevlar? XL, 2XL, M, L m Condor 115798 1 
PVC Type B - JKL A2 12 in Grain Blue Supported Kevlar? XL, 2XL, M, L KV660 Showa D6121 1 
PVC Not Rated A2 12in Grain Red Supported — Cotton/Kevlar? М, L, XL, 2XL, 3XL — Redcoat Mcr Safety — J4434 12 
PVC Type A - AJKLMO A3 14in Grain Red Supported Foam/Polyester S, 1, 2XL 074 Ansell K2856 1 
PVC/Nitrile Not Rated | A4 13 in Rough High-Visibility Yellow ^ Supported Aramid M, L, XL, 2XL Mudder HexArmor К2854 1 
Neoprene — Type A - AJKLMT A5 14 іп Grain Black Supported HPPE S, M, L, XL 3416 Showa J1332 1 
General Purpose with Extended Cuff 
Type A - AJKLMO A3 14 іп, 16 in, 17 “іп Grain Red — PVC — lypeA-AJKLMO — A3 Міһ16іп,1/0п Шап Нй4 — à (à Supporied FoanvPolyester — 5,L,2XL — 05  Ansel — Кёз, 1- Foam/Polyester S, L, 2XL 075 Ansell K2855 1 


Ansell ҮК Yy % Y 


Chemical-Resistant Cold-Condition Insulated Gloves 


Protect hands from hazardous chemicals in addition to keeping hands warm when handling cold or frozen items, or working in cold environments. 


EN ISO 374 ANSI/ISEA Glove Supported/ Glove Liner CHOOSE: Item Pkg. 
Glove Materials Chemical Rating — CutLevel Min. Temp. Length Texture Color Unsupported Material Size Series No. Qty./Pair 
General Purpose 
Natural Rubber Latex Type A - AKLMPT A2 Not Rated 13 іп Crinkle Blue Supported Cotton 7, 8, 9, 10, 11 AlphaTec H7542 1 
Natural Rubber Latex Not Rated A2 -25°F 12 in Crinkle Blue Supported Cotton 8, 9, 10 AlphaTec J2433 1 
General Purpose with Extended Cuff 
Type B - KLT A2 -22 °F 12in Grain Blue Supported Cotton 8,9,10 Solvex 23-202 Ј2763 1 
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391272 


exl us Ansell 
Chemical- & Heat-Resistant Gloves 


Provide essential protection when working with hot or hazardous chemicals. 


EN ISO 374 ANSI/ISEA Мах. Supported/ Glove Liner CHOOSE: Item — Pkg. 
Glove Materials Chemical Rating CutLevel Temp. Length Glove Texture Color Unsupported | Material Size Series Brand No. Qty./Pair 
General Purpose 
Neoprene ype A - AJKLM — 500 °F 18 in Grain Black Supported Cotton L 6781R Showa 391272 1 
Neoprene/Nitrile Туре A - AGJKLPT = 212 °F 13 in Grain Black/Gray Supported Nylon 7, 8, 9, 10, 11 AlphaTec Ansell К2209 1 
Nitrile Type A - AJKLOPT A1 212 °F 11 in Grain Black/Green Unsupported Acrylic 7,8,9,10,11 AlphaTec 58-5308 — Ansell — J2647 1 
Nitrile Type A - AJKLOPT Al 212°F 13 Yin Grain Black/Green Supported Acrylic 7,8,9,10,11 AlphaTec 58-5358 Апве! ./2648 1 
Меоргепе ype A - AJKLP A2 400 °F 14 in Smooth Black Supported Cotton 10 AlphaTec 09-022 Ansell  5AC18 1 
Neoprene Type A - АКІМРТ A2 212 °F 14 in Smooth Black Supported — Cotton Jersey 10 AlphaTec 09-924 Ansell 2AF71 1 
Nitrile ype A - JKLOP АЗ 2129: 13%іп Grain Black/Green Supported Intercept"^ 9, 11, 8, 10, 7, 6 AlphaTec Ansell К2853 1 
General Purpose with Extended Cuff 
Neoprene Type A - АКІМР A2 356°F 17%іп Rough Black Supported — Fleece/Jersey 8,10 Solvex 19-024 Ansell  D0535 1 
Neoprene Type A - BCDFIJ A2 356 ^F 26 in Rough Black Supported — Fleece/Jersey 8, 10 Solvex 19-026 Ansell —D0536 1 
Neoprene Туре A - АКІМР A2 212 °F 18 in Smooth Black Supported — Cotton Jersey 10 AlphaTec 09-928 Ansell 41435 1 
Neoprene ype A - AKLMP A2 212 °F 31 in Smooth Black Supported — Cotton Jersey 10 AlphaTec 09-430 Ansell 41436 1 
Jib 
SHWA. 
Chemical-Resistant Antistatic Gloves 
Prevent buildup of static electricity when working with sensitive electronic components or equipment. 
Glove Supported / > CHOOSE: Item Pkg. 
Glove Materials — EN ISO 374 Chemical Rating Length Texture Color Unsupported Glove Liner Material Size Series No. Qty./Pair 
General Purpose 
PVC Type A - AJKLMN 12 v^ in Grain Black Supported Cotton/Polyester 9,10 660 ESD K2602 1 
1694 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Chemical-Resistant Gloves 


Find more information about EN ISO 374 types and chemicals tested on page 1692. 


Pkg. Jl 
Glove " EN ISO 374 Glove " Supported / Item Qty/ SHOWA. EA Kuer 
Materials Chemical Rating Length Texture olor Unsupported Brand No. Pair 
Ergonomic А258 id #Неҗлгтог Ansell 
Nitrile TypeB-JKL — 12in — Foam Black/Green S Showa К2135 K2135 


1 
General Purpose 
P = 15 in smooin Green N Condor K2851 1 General Purpose 
— — 12 in rain ^ Red Brown ondor 22KA68 1 H H 
= 12 іп E Red Brown 5 Condor, 22KA69 1 Chemical-Resistant Gloves 
Latex = 12 in mooth Blue MCR  J4453 12 | n 4 
= 42 in Fish Scale Yellow UN Condor J4882 { *» For available sizes, go to Grainger.com 
— 13in Diamond Orange UN Condor J4885 1 iaui 
= = +t Fgh Scale Bins UN Condor 1888 1 Protect workers from exposure to hazardous liquids such 
= i3in Grain Green UN Condor 45799 1 as acids, bases, alcohols, solvents, oils, and other chemi- р0508 
Fiber glass = [Sin Gran Black S МОН К2811 12 cals, See page 1692 for information on glove materials. 
PVC/Nitrile | NotRated 13іп Rough үйү S HexArmor K2845 1 Pkg 
Nat. Rub. Latex_Vot Rated 12іп Crinkle Yellow S MCR 49DC04 1 Glove EN ISO 374 Glove Supported / Item | Qty./ 
: Not Rated 10 % іп Diamond Yellow UN MCR 48GM76 12 Materials Chemical Rating Length Texture Color Unsupported Brand No. Pair 
Not Rated 18in Grain — Brown/Red 5 Condor 22KA61 1 Type A-FKMNPT 15in Diamond Yellow UN МОВ  48GL89 1 
Not Rated 12in Grain Brown/Red 5 Condor 22KA62 1 Nat. Rub Latex VPE А-ЕК МАРТ 12in Diamond Blue UN MCR 48GM96 1 
Not Rated 12 in Grain Green 5 MCR 48GM81 1 р Туре A-FKMNPT 12 іп Honeycomb Yellow UN МОВ 2.4438 1 
Not Rated 14in Grain Black 5 MCR 48XW50 12 ype А-ЕК МИРТ 12in Diamond Blue UN МОВ  J5040 12 
Not Rated 14 in Grain Black S MCR 486M48 1 Type A-JKLOPT 12 in Grain Gray UN Ansell K2849 1 
Not Rated 14in Grain Brown/Red 5 Condor 22KA63 1 Туре A-JKLOPT 14 in Grain Blue 5 Showa D0482 1 
Not Rated 12 in Grain Black 5 MCR 48XW49 12 Туре A-JKLOPT 13in Bisque Green S Showa |0505 1 
Not Rated 10 in Grain Black 5 MCR  49DA97 12 Nitrile Type A-JKLOPT 19in Bisque Green UN Showa 00506 1 
Not Rated 12in Grain Black S МОВ 49DA98 12 Туре A-JKLOPT 12in Smooth Gray/Green S Ansell 4862 1 
Not Rated 14in X Grain Green S MCR 480М82 12 Туре A-JKLOPT 15in Bisque reen UN Showa К2138 1 
PVC Not Rated 10in Grain Black S MCR 49DA94 12 Type A-JKLOPT 12in Smooth Orange UN Showa  K2530 1 
Not Rated 10 in Grain ІНІН 5 MCR 48GM80 1 Туре ER Id 13 in Smooth Green UN Showa kasat 1 
i i reen Type A-KLMOPT 12 in rain Red МОН 486M53 12 
Not Rated 10%in Grain (үр 5 MCR SWULS 1 бб Type A-KMOPT 14 im — Grain Red 5 MCR 49DA92 12 
Hi-Vis Type А-КІМОРТ 10 in Grain Red 5 МОН 490401 12 
Not Rated 10 іп Grain Orange/ S MCR 490С91 12 Туре A-KLMOPT 12 іп Grain Blue S MCR  J4417 1 
Hi-Vis Lime Nitrile үре ВАЛ — 13 in Diamond Green UN MCR  J4447 1 
Not Rated 12in X Rough Black S MCR  26J277 12 Neoprene уре B-AKL — 12in Honeycomb Black UN MCR  K2847 12 
Not Ha ad 15 in Smooth Brack : B ae 15 p ypeB-AKL — 13in — Smooth Blac UN Ansell D0534 1 
ot Rate in rain ас! Neoprene/Nat. ; 
Not Rated 14in Rough Black 5 MCR 284334 12 Rub Latex DPeB-AKL — 12in Honeycomb Orange UN MCR J4444 1 
Not Rated i3in Diamond Green UN Condor D0487 1 Neoprene peB-AKL ^ 12in Honeycomb Black UN МОВ Ј4891 12 
Nitrile Not Rated 13in Diamond Green UN Condor D0489 1 ypeB-BIK — 14in Grain Black UN Showa K2844 1 
Not Rated 18in Diamond Green UN Condor D0492 1 Butyl peB-BIK ^ 14in _ Smooth Blac UN Showa K2536 1 
Not Rated 12in Fish Scale Yellow UN Ansell D0512 1 шу түре B-BIK 14іп Smooth Black UN Showa К2537 1 
Nat. Rub. Latex Not Rated 12in Fish Scale Yellow UN Ansel |0513 12 ypeB-BIK 14іп Grain Black UN Showa  K2538 1 
— Not Rated 12 in Fish Scale Beige UN Ansell D0514 1 Butyl/Vitone ype B-DFL Ae Smooth Blac UN Showa K2601 1 
Latex/Neoprene NOtRated — 12in Smooth Beige UN Ansell 00518 1 Nitrile уре В-ЕЈК — 13in Diamond Green UN MCR  J4451 1 
Not Rated 12 in Smooth Black 5 Gondor D0524 1 PVC ypeB-JKL — 12in Grain Blue 5 Showa 00533 1 
Not Rated 14 in mooth Black ondor D0525 1 itri in Raised 
PVC Not Rated — 12in Rough Black 5 Condor 00826 1 Nitrile ypeB-JKL 12%in piamond Green UN Ansell 06022 1 
Not Rated 12in X Rough Black ondor D0528 1 Nat. Rub. ;, Raised 
NotRated — 14in Rough Black 5 Condor 00529 1 — LatexNitrio ypeB-JKL 12 п Diamond Green UN Ansell 88022 1 
Nat. Rub. Not Rated 12in Fish Scale Blue UN Ansell 6024 1 " ;, Raised 
Not Rated — 13in Smooth Beige UN Ansell H7125 1 Nitrile ypeB-JKL 12% piamond Blue UN — Апей 66023 
Not Rated 12in Honeycomb Yellow UN МОВ  J4437 1 ypeB-JKL 11%іп Grain Blue S Showa К2136 
Nat. Rub. Latex Not Rated 12in Diamond Blue UN MCR 4439 1 PVC ypeB-JKL — 12in ^ Rough Blue UN Ansell К2354 
Not Rated 12 іп Grain Blue UN MCR  J4440 1 уре B-JKL — 14in — Rough Blue UN Ansell К2355 
Not Rated 12in Diamond ^ Amber UN МОВ J44 1 Neoprene ypeB-JKN — 14in Smooth Black S MCR 486658 
Nitrile Not Rated 13 in Diamond Blue UN МОВ  J4442 1 р уре B-JKN — 12in — Smooth Black 5 MCR 48GM95 
Not Rated i3in Diamond Green UN MCR  J4446 12 Nitrile ypeB-JKN — 12in ^ Rough Green 5 MCR J4427 
Not Rated 12in Crinkle Yellow. 5 МОВ 2.4449 1 Меоргепе ype B-JKN — 14in — Smooth Black 5 МОВ К2808 
Nat. Rub.Latex Not Rated 12in Diamond ^ Amber UN МОВ J4452 1 Nitrile Туре B-JKOPT 12іп Fish Scale Blue UN Showa ./7509 
Not Rated 12 іп Grain Blue S MCR  J4453 12 PVC ypeB-KLT — 12in Grain Blue S Ansel ^ J2764 
PVC Not Rated 13%in Grain Black 5 Condor J4876 1 Nat Rub. Latex ype B-KLT_ — 12in Diamond Orange UN Ansell J3018 
Nitrile Not Rated 12in Grain Green S МОВ  J5033 12 аа ypeB-KLT — 12in Diamond Orange UN Ansell J5436 
mom Not Rated ^ 13in Fish Scale Blue/Yellow ОМ Condor K2362 1 Late Type B-KMN 12 in Honeycomb Blue/Green Г MCR К2846 
Type ; РУ Туре B-KPT — 12in ^ Rough Blue Ansel К2852 
Butyl дай Қырат 1411 Rough Black UN Ansell J2998 1 ipa B-RPT T1534 in Fish Scale — Blue UN Ansell D0508 
уре A-ADJKLN 14 in — Smooth Black 5 МОН 4800657 1 Туре B-LPT  12in Grain Blue 5 МСА 48GM86 
Neoprene Туре A-ADJKLN 12in — Smooth Black 5 МОВ 480059 12 ypeB-LPT — 12in Grain Blue S МОН 5037 
үре A-ADJKLN 14in — Rough Black 5 MCR 69VR25 1 Nat. Rub. Latex 13 № 
үре A-AJKLMN 14 іп Grain Green 5 MCR 48GM79 12 Ў i Type C-J іп, 12 Diamond Blue/Yellow UN MCR J4445 12 
үре A-AJKLMN 12 in Grain Green 5 МОВ 486/М78 12 іп 
PVC уре A-AJKLMN 10in Grain Green S MCR 49DA40 12 Type C-K 12in Grain Yellow UN MCR 48XW35 12 
үре A-AJKLMN 10in Smooth Black 5 МОВ 48GM94 1 Туре C-K 12 in Grain Yellow. UN MCR  J5041 12 
уре A-AJKLMN 14in Grain Black 5 MCR  26J984 12 Nitrile Type C-L 25 in Grain Yellow 5 МОВ К2811 1 
Neoprene -TYPE A-AJKLMT 14 in Smooth Black 5 Showa H0559 1 General Purpose with Extended Cuff 
p Type A-AJKLMT 12in Smooth Black $ Showa 2AF29 1 PVC Not Rated 18 in Grain Black $ MCR  49DA99 12 
PVC ype A-AJKLMT 18in — Smooth Black S Showa 2AN06 1 Not Fated 18 in Smooth Plack S MCR 49DA38 12 
14 in, А Nitrile Type A-AGJKLPT 18 in mooth reen UN Ansell  D0503 1 
um ype &-AJKLMT. 49 in щщ Black : = Н0560 1 PVC — ipe IAJKCMIN 18 im — Grain — Green 5 MCR 490Л41 12 
РУ е A-AJKLMT 18 in rain Black howa H0560 1 Type ; 
Neoprene Tbe ACAJKEMT —14 in — Grain — — Black 5 Showa -.1333 T- Neoprene аа Мұрт 1411 Rough | Green 5 Ansell 00539 1 
Nitrile түре A-AJKLOPT 15in ^ Grain Gray UN Ansell К2850 1 Butyl Type A-BCIKLM 32in Smooth Black UN МОН 415M93 1 
ype A-AJKLOT 13 in Grain Green UN МОВ 4450 1 Nitrile Type A-GKLNST 18 in Grain Green UN МОН J4448 1 
уре A-AJKMNT 14 in Grain Black/Blue $ МОВ 490027 12 Меоргепе Туре B-AKLMT 31in Smooth Black S Showa 163M39 1 
уре A-AJKMNT 12 in Grain Green 5 MCR 07366 1 Nitrile ype B-JKL 25 %in Grain Yellow S Showa 0486 1 
Меоргепе үре A-AJKMNT 12in Grain Black/Blue 5 MCR  J4421 1 TypeB-JKL — 26in Grain Blue 5 Showa К2041 1 
р үре A-AJKMNT 14 in Grain Green 5 МОВ 344425 1 Neoprene TypeB-JKN — 18 in Smooth Black 5 MCR 48060 1 
Туре ; Туре B-JKN — 31 in mooth Black МОВ 480061 1 
А-АК МАРТ 12! Rough | Green 5 Ansell D0538 1 PVC Tis BKET п бап Blue 5 Ansell 4272 1 
Nat. Rub. ; Nitrile Type C-L 25 in rain Yellow. МОВ .50396 1 
Latex/Neoprene VP A-AKLMNT 12in Embossed Black/Blue ИМ Showa 00559 1 ұш Tactility yp 
Nitrile Type A-AKLMNT 11 %4in Rough Blue S MCR 486182 1 Type A-AGJKLPT 15in — Smooth Green UN Ansell |0502 1 
Type A-AKLMNT 14in Rough Blue 5 МОВ 486483 1 Туре A-JKLOPT 13in Smooth Green UN Ansell 00499 1 
Nat. Rub. Туре A-AKLMNT 12in Embossed Blue/Yellow m Showa К2540 1 Туре A-JKLOPT 13in Smooth Green UN Ansell  D0501 1 
Latex/Neoprene Type A-AKLNPT 13in Diamond Blue/Yellow Ansell D0521 1 Е ;, Reversed 
КЕНЕ Type A-AKENPT-12in Diamond Black UN Ansell H7130 1 ш» eT Lozenga бешп UN Ansell 00507 1 
A UE ре A-AKLOPS 13in Diamond Orange UN Ansell |0516 1 Туре A-JKLOPT 12in Tread Blue UN Showa К2529 1 
PVA уре A-BCDFIJ 14іп — Smooth Re S Ansell 8PCN4 1 ype A-JKLOPT 13 іп Bisque Green UN Showa  K2533 1 
Butyl/Viton? түре A-BCFLPST 1а іп БШО завк Е mE 00564 1 Type A-JKNOPT 13 in ЫШ бгееп UN Ansel  D0498 1 
ype A- in Smoot асі F Я еүегѕе 
Type A-BCIKLM 14п Rough Black UN MCR 44423 1 Туре B-JKT — 12in Lozenge Blue UN Ansell K2084 1 
Butyl уре A-BCIKLM 14in Smooth Black UN MCR  J4424 1  Moisture-Absorbant Interior 
ype A-BCIKLM 14in ^ Rough Black UN MCR  K2810 1 Nitrile Type A-JKLOPT 12in —Lozenge Green UN Ansell  J2282 1 
ype A-BCIKLM 14in Smooth Black UN МОВ  K2813 1 Type A-JKLOPT 15in Lozenge Green UN Ansell 2283 1 
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SAFETY 
Cut-Resistant Gloves 


Find more information about gloves and glove sizing on page 1687. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


EE 


ANSI/ISEA are the American National Standards Institute and International 
Safety Equipment Association. The ANSI Cut and Abrasion Resistance tables 
shown here are provided by ANSI and help identify the level of resistance 
provided by a material, enabling compliance with OSHA regulations 1910.138 
(a) and 1910.138 (b), mitigating risk of injury, and increasing worker 
productivity. 

Cut-resistant gloves protect hands from direct contact with sharp edges such 
as glass, metal, ceramics, and other materials. Cut resistance is a function 


Cut and Abrasion Resistance Classification for Hand and Arm Protection 

of a glove's material construction. High-performing fabrics add cut protec- 
tion without adding thickness. The ANSI/ISEA 105-2016 standard provides a 
consistent scale for manufacturers to rate their products in each of the desig- 
nated areas based on standardized test methods. 

Abrasion level indicates the wear resistance properties of a material. This 
test method provides a comparative ranking of material performance, which 
can be used as an indication of relative end-use performance. Glove coatings 
improve abrasion level over uncoated gloves. 


Updated ANSI/ISEA Classification Levels for Cut Resistance 
ANSI/ISEA 105 (2016 | 
eight (grams) needed 
to cut through material** when tested with new 
test method designation ASTM Ғ2992/Ғ2992М-15 


Old Cut Level 
Rating 


New Cut 
Level Rating 


ANSI/ISEA 105 (2005) == 
eight (grams) needed to cut through 
material^ when tested in accordance 

... With ASTM F1 19097 or F1790-05 - 


NA 


| 


ANSI/ISEA Classification 
Levels for Abrasion Resistance 


Level (tested at 500g load) Abrasion cycles to fail 
- zx] .. 2100 
2 
Ecl ЕЕЕ 
Level (tested 


ІМ y~ ^ 


a 
e 
e 


at 1000 load) 


| 


Note: Tested in accordance with ASTM D3389. 


i Д 21000 
- 21500 - = 
Д 22200 
2 
— Nr ES 24000” - | 
2 25000 | 
A9 26000 
Отт (0.8 in.) of blade trave. 


Ansell 
Kevlar 
Cut-Resistant 
Knit Gloves Fi 
= For dry environments D2036 
Neptune—Breathable uncoated D2021 
ЕС“ gloves offer protection from light cut hazards in applications 
such as assembly line production or final part inspection. 
Kevlar Cut-Resistant Knit Gloves Vantage—Uncoated gloves provide good breathability and dexterity. Protect hands from 
» For dry environments medium cut hazards in applications such as automotive assembly, installing HVAC duct- 
Seamless knit in flexible material that offers cut and heat resistance. work, and handling light glass, stainless steel parts, and light stamped metal. 
; ; ; ANSI/ISEA ANSI/ISEA > CHOOSE: Mfr. Item 
Uncoated—Use alone ог as а liner for added protection. Ambidextrous. | Cut Level Abrasion Level Color Size Model No. 
Қ n Я Я " Neptune 
PVC-Coated—Dotted coating provides increased protection, grip, and = A2 3 Yellow 6, 7,8, 9, 10 70-200 H8919 
extended wear. Reversible. A3 3 Yellow SML 70-215 02036 
АЗ 3 Yellow XS, S, M, L, XL 70-225 02039 
ANSI/ISEA ANSI/ISEA > CHOOSE: Item Vantage p Tav " a EN 
.. Cut Level Abrasion Level Gauge Color Size No. A4 2 Gray XS, S, M, L, XL, 2XL 70-761 D2021 
Uncoated ME M 3 Yellow — 6,7,8,49.10 _ 70-356 13011 
A2 1 7 Yellow S.L D2034 M 
A2 1 13 Yellow 5,1 02031 
АЗ 2 7 Yellow S.L D2037 
PVC-Coated CENSET l Ln 
р A2 3 7 Black/Yellow S.L D2044 
M 2 7 Blue/Yellow S,M,L, XL, 2XL — J4928 
Cut-Resistant | 
H Jlu 
Knit Gloves SHOWR. НТИ 
Knit shell made of HPPE engineered fibers, D2024 
plated with Lycra-Spandex and Thermax ы . 
for unmatched stretch, comfort, and m Cut-Resistant Knit Gloves 
thermal warmth. Provides a high level H (Солег Ansell 
of tactile dexterity. Ideal for handling box with Leather Palm —— 
cutters, knives, shears, and fabricated and Breathable knit with good dexterity. Leather on the palm side of the hand and 
sharp-edged metals. Ambidextrous and reversible. fingers increases durability and abrasion resistance over plain gloves. 
D2082 gloves have PVC dots on both sides. D2024 palm is double-stitched with Kevlar fiber. 
ANSI/ISEA ANSI/ISEA ANSI/ISEA Glove Liner > CHOOSE: Item 
ANSI/ISEA Abrasion Coating > CHOOSE: Item CutLevel Abrasion Level Material Color Size Brand No. 
Cut Level Level Material Gauge Color Size No. Cowhide Palm E H 
T-Flex Plus A4 5 Kevlar? Black/Yellow L,M, S Condor H5895 
M 1 Uncoated 13 LightGray 7, 8, 9, 10 02081 А4 5 Kevlar? Gray 2XL Condor Н5895 
T-Flex Plus with PVC Dots n ра Goatskin Palm = Е 5 n EF 
А 2 13 Blue/Gray 7,8,9,10 02082 А5 5 Cotton/Polyester — Green Nylon — 8,9, 10, 11, 7 Activarmr |2024 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Cut-Resistant Gloves 


Find Glove sizing information on page 1687; Cut and Abrasion Resistance information on page 1696. 


Cut-Resistant Gloves for 
Food Processing Environments 


Midweight gloves offer puncture, cut, and abrasion resistance for a variety of food processing tasks. 
Polyester-stitched liner is high-performance polyethylene (HPPE) and glass fiber. Strong HPPE/fiberglass 
palm has a sensitive touch for detailed work. 


ANSI/ISEA ANSI/ISEA P CHOOSE: Item 
Cut Level Abrasion Level Color Size No. 
А4 3 Gray S, M, L, XL, 2XL Ј4935 
Ansell 


Cut-Resistant Gloves for 
Food Processing Environments 


= Dyneema lining PawGuard—Medium-duty glove 

в Sold individually provides a close, comfortable fit and 
Gloves are designed for comfort and dexterity while using the cut protection of a heavyweight 
knives, blades, and utensils in food processing applications. glove. Good for most knife-hand and 
Dyneema polyethylene fibers used to construct gloves are some off-hand applications. 
superstrong, lightweight, and extremely moisture/UV/chemical = FDA compliant for food handling 
resistant. VersaTouch—Knitted variable-stitch 


SafeKnit—High-strength fibers offer superior comfort and design adjusts to the shape of the 
flexibility and a high level of cut resistance in heavy-duty appli- hand to reduce fatigue and enhance 
cations. Ambidextrous. cut protection. Exclusive materials 


manage moisture and hand tempera- 
PolarBear—G9435 and G9436 lightweight knit gloves provide 9 р 


: 7 = ture in hot and cold environments for 
comfortable protection for wearers working with sharp blades. high levels of comfort as well as cut 


G9432 PolarBear Supreme gloves employ a blend of fibers and protection. Designed with Dyneema 
advanced knitting method to incorporate strands of stainless Diamond Technology to deliver excel- 


Steel for extremely high cut protection. lent dexterity. 
= FDA compliant for food handling = FDA compliant for food handling 
ANSI/ISEA ANSI/ISEA > CHOOSE: Mtr. Item 
Cut Level Abrasion Level Color Size Model No. 
SafeKnit 
A3 3 White 6, 7,8,9, 10 72-025 H8918 
PolarBear 
M 3 Gray 6, 7, 8, 9, 10 74-047 G9435 
M 3 White 6, 7, 9, 10 74-045 G9436 
A8 3 White 6, 7, 8, 9, 10 74-301 G9432 
PawGuard 
AG 3 Gray XS, 5, M, L, XL 74-048 G9433 
Аб White XS, S, M, L, XL 74-048 G9433 
VersaTouch - For Off-Hand 
M Gray/Green 7, 8,9, 10, 11 74-730 H3437 
VersaTouch - For Knife-Hand 
Gray/Green 7,8, 9, 10, 11 74-731 H3438 H3437 


с nirorex.. 


Chainmail Cut-Resistant Gloves 


= Stainless steel 

= Ambidextrous 

» Sold individually 

Protect against extreme cut hazards in applications such as food preparation, butchering operations, 
and knife sharpening and cleaning. Puncture-resistant stainless steel mesh can be sanitized to elimi- 
nate the growth of bacteria. Cuffs are color-coded by size, for easy identification. 

Condor gloves have a nylon strap at the wrist to securely hold glove. 


Niroflex gloves have a stainless steel cuff with a stainless steel clip closure. 9015 
> CHOOSE: Item 
Chainmail Cuff Length Style Size Brand No. 

Wrist Condor 64015 

Wrist Niroflex Usa G4016 

3 in Extended XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL Niroflex Usa 64017 

6 in Extended Niroflex Usa G4018 

9 in Extended Niroflex Usa J2274 
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SAFETY Scan. Order. Done. 
Cut-Resistant Gloves Details on page A1. 


Find Glove sizing information on page 1687; Cut and Abrasion Resistance information on page 1696. 


H6346 H4213 J4927 J4934 H6337 


Cut-Resistant Palm-Coated Gloves (condor! 
: ү қоза ANSI/ISEA 
= For dry and light oil applications LINING MATERIALS ANSIISEA Abrasion Lining Coating , P CHOOSE: Item 
i i ut Level Level Material Finish olor ize No. 
COATING MATERIALS к high level of hand Latex i | 
Coated gloves boost job perfor- een 23 3 orare. Rough вело SM LXC2XL D1996 
mance by enhancing grip, Polyester—Cost-effective, durable АЗ 4 Polyester, Stainless steel Rough Black/Yellow S, M,L,XL.2XL J4922 
particularly on slippery surfaces. material wicks moisture away from = AS 4 Kevlar? Rough Black/'Yellow — S, M, L, XL,2XL — J4925 
i -Qij H ше 

Natural Rubber Latex—A natural Med NE ИА А2 3 Kevlar? Rough Black/Yellow Х5, S, М, L, XL, 2XL 01963 
j j ici i . A2 5 Kevlar? Foam Black/Yellow $, M, L, XL, 2XL 44926 
material with elasticity that resists oo ge A3 5 Polyester, Stainless steel Smooth Green/Yellow — S, M, L, XL, 2XL 14923 
cuts, punctures, and slashes. Kelvar—Aramid fiber offers cut and A3 5 HPPE, Spandex? Foam  Black/Gray S M,L XL, 2XL 44920 
Nitrile—Protects against petro- heat resistance good for automotive, A3 5 HPPE, Spandex? Foam Gray/Orange  S,M,L,XL,2XL 14919 
. sheet metal, and glass handling A4 5 Kevlar? i Foam —Gray/Yellow — S, М, L, XL, 2XL Н4213 
leum, acids, and solvents, and task M 5 Kevlar?, Spandex® Foam  Blue/Yellow S,M,L,XL, 2XL _ ‚4927 
resists snags, punctures, abrasion, 45/5. "— HPPE Foam бағу S,M,L, ХІ. 2Х — M9 
and cuts. HPPE—High eae polyeth- A2 3 HPPE Smooth Blue S, M, L, XL, 2XL J4934 
s lene material offers cut, puncture. A2 4 HPPE Smooth Gray S. M, L, XL, 2XL D1984 
Polyurethane- MONS tactile an abrasion resistance h carpentry — A 5 HERE Smooth Whita S, MLLXLOXL H6345 
sensitivity and helps protect hands ан d A3 4 HPPE Smooth Black/Gray S, M,L, XL, 2XL Н6337 
from harmful residue and chemicals, 2191911119 tasks and when handling Ad 4 HPPE Smooth Black S.M, L, XL, 2XL H4212 
' ceramics, glass, and plastics. А 4 HPPE, Spandex® Smooth —Black/Gray S, M, XL, 2XL J4924 


Cut-Resistant 
Palm-Coated Gloves Ansell 


= For dry and light oil environments 

= Latex coated 

Raised crinkle finish gives excellent grip in wet and 
dry conditions. 


PowerFlex—D1486 gloves have knit liner that 
provides a tensioned inner surface for optimal fit and 


W 


flexibility. D1486 D1528 J4380 
MCR 

D1528 gloves have thermal terry loop liner and naturally insulating coating that offers MCR 

excellent protection against the cold, down to -22°F for brief contact. Bright liner color Cut-Resistant 


boosts visibility for safety in low or poor light. Thumb is fully coated for added protection. 


J4397 


Palm-Coated Gloves 


Polyurethane—PU coating adds abrasion resistance and grip for 


PowerFlex Plus —100% Kevlar liner provides exceptional cut, abrasion, and puncture resistance. 
ANSIISEA — ANSI/ISEA Lining > CHOOSE: Mfr. Нет 


Сш Семе! Abrasion Level Material Color Size Model Мо. tough jobs. J4380 and J4416 have seamless knit construction that 
ERSTES " "— Bus — n is breathable and comfortable. E4241 incorporates Dyneema fibers 
otton, Polyester ue/Gray M, L, = іссі j 
АЗ 4 Acrylic Terry — Blue/High-Visibilty Yellow S, M, L XL 2XL 80-400 D158 | 0 dissipate heat and moisture. 
PowerFlex Plus -— "m " А : 
Keviare Blue/Yellow S,M,L,XL 80-600 D2002 Nitrile—J4397 has smooth nitrile coating that resists abrasion, 


oil, and chemical splash, with a stretch Kevlar shell for flexibility. 


J4381 and 4382 have foam nitrile dipped finish to provide excel- 
lent wet grip. J4381 HPPE/synthetic shell supplies cut, tear, and 

abrasion resistance. J4382 has HPPE and stainless steel liner to 

offer superior cut and abrasion resistance. 


Cut-Resistant 
Palm-Coated Gloves =. 


Polyurethane Coated— Comfortable, launderable 


ANSI/ISEA 
i i itivi ANSI/ISEA Abrasion Lining > CHOOSE: Mfr. Item 
provide both cut protection and sensitivity bj CutLevel Level Maree: бош Быз + 
performing delicate tasks. Polyurethane palm and inger Polyurethane | 
coating help ensure a reliable grip on greasy and oily m 4 HPPE Black *S,S.M.L. go7o3py 4380 
workpieces. Elastic knit wrist helps keep out debris. L 2XL 
zn : d D1982 A3 4 HPPE Вак MS, g2733PU 44416 
Foam Nitrile Coated—Abrasion-resistant gloves protect XL, 2X! 
from sharp edges on ceramics, glass, and metals. Flexible with A3 5 Dyneema? White х5, ЫМ 9677 E424 
a comfortable fit. Foam nitrile coated palm with a sponge grip. H7936 Nitrile 
Black/ XS, S, M, L, 
ANSI/ISEA АМЅІЛЅЕА Lining > CHOOSE: Item A2 3 Kevlar? — Vellow "yp oxi ^ 9693 — 44397 
CutLevel Abrasion Level Material Color Size No. Foam Nitrile 
Polyurethane S, M, L. 
A2 6 HPPE Gray S,M,L,XL, 2XL 01982 A2 5 НРЕ Black ур gx 92723NF Ј4381 
Foam Nitrile HPPE, S, M, L, 
A4 4 HPPE, Fiberglass, Nylon, Spandex? ^ Black/Gray 7, 8,9, 10, 11 Н7936 AG Stainless Steel 8905 yj 2х0 — S2720NF 14382 
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Find Glove sizing information on page 1687; Cut and Abrasion Resistance information on page 1696. 
ActivArmr Cut-Resistant Coated Gloves 


= For dry and light oil environments 
Lightweight, proprietary knits and snug-fitting 
designs deliver breathable, second-skin dexterity 
for all-day protection. 


Cold Weather High-Visibility—2-ply design 
provides superior protection from the elements. 
Soft acrylic terry layer keeps hands warm in 

cold conditions. Bright orange liner offers extra 
visibility, and contrasting black 34 double-dipped, 
sandy-finish coating provides excellent grip. 


Multipurpose Medium-Duty—Reinforced 
palm ridges and a layer of Kevlar withstand 
harsh abrasion and cuts and deliver excellent 
dexterity and precision while working with rough 
materials and power tools. Adjustable pull-tab 
wrist with ID nameplate. 


Medium-Duty Hi-Viz—Highly visible bright 
orange liner and coating has a reflective logo 
to stand out in low light. Features Ansell Grip 
Technology to help wearers retain their grip on 
wet or oily objects, reducing fatigue, muscle 
strain, and risk of repetitive strain injury. 


HVAC—Offers superior cut protection, enhanced 
wet/dry grip, and advanced dexterity while 
working with ducts and other sharp/jagged 
materials. Hook-and-loop neoprene closure with 
pull tab for tight fit. 


SAFETY 
Cut-Resistant Gloves 


Ansell 


Multipurpose Heavy-Duty—Versatile glove 

is engineered to deliver ultimate cut, puncture, 
and abrasion resistance for the most demanding 
jobs in construction, demolition, sheet metal, and 
masonry. Intercept Technology employs stainless 
steel and Kevlar fibers to protect against snips, 
screws, and sheet metal. Rugged construction 
features reinforced ridges for added palm and 
knuckle protection. Adjustable wrist closure with 
pull tab and ID nameplate. 


H6525 


Heavy Laborer—Ergonomic, breathable glove 
provides superior comfort and protection from 
punctures, cuts, and abrasions during extended 
periods handling concrete, wood, or metal 
debris. Intercept Technology employs stainless 
steel and Kevlar fibers to protect against snips, 
screws, and sheet metal. Reinforced gel-padded 
palm absorbs impact and vibration. 


% 
1 


General Industry—Stretch armor yarn 
combines Kevlar and Intercept Technology to 
protect against snips, screws, and sheet metal to 
deliver excellent protection in general construc- 
tion, installation, HVAC, and industrial tasks. 


ANSI/SEA — ANSI/ISEA Coating Lining > CHOOSE: Mfr. Item 

Description Cut Level Abrasion Level Material Material Color Size Model No. 
34 Dipped Coverage 
Cold Weather High-Visibility A2 4 Nitrile Acrylic, Latex, Polyester High Visibility Orange — 8,9, 10, 11 97-011 H6525 
Palm and Fingers Coating Coverage 
Multipurpose Medium-Duty A2 4 Foam Nitrile Kevlar?, Nylon, Spandex® Black/Gray/Orange S,M,L,XL 97-008 09429 
Medium-Duty HI-VIZ A2 4 Water-Based Polyurethane/Nitrile Polyester, Spandex®, Technor® High-Visibility Orange 7,8, 9, 10, 11 97-013 H6527 
HVAC A3 3 Foam Nitrile Kevlar®, Nylon, Spandex®, Stainless Steel Black/Blue 9, 10, 11 97-002 04899 
Multipurpose Heavy-Duty A4 4 Foam Nitrile Kevlar®, Lycra®, Nylon, Stainless Steel Black/Gray/Orange S,M,L,XL 97-009 09428 
Heavy Laborer A4 4 Foam Nitrile Kevlar?, Spandex? Black/Blue 9, 10, 11 97-003 06019 
General Industry A4 5 Foam Nitrile Kevlar?, Lycra®, Polyester, Stainless Steel Black/Blue S,M,L,XL 97-505 1977 


MCR 
Cut-Resistant Coated Gloves 
KS-5 series gloves blend Kevlar KS-4 series gloves have a textured HPT (Hydropellent 
and stainless steel in the lightweight, | Technology) coating that repels liquids to provide a firm 
high-dexterity shell to provide supe- wet or dry grip. ?4-dipped coverage gives added protec- 
rior cut protection. Textured latex tion. Kevlar/stainless steel liner for high dexterity and 
palm and finger coating enhances puncture protection. Ideal for tasks such as sheet metal 
grip and puncture protection. pressing, framing, and small part assembly. 
ANSI/ISEA ANSI/ISEA Coating > CHOOSE: Mfr. Item 
Description Cut Level Abrasion Level — Coverage Color Size Model No. 
KS-5 M 3 Palm Black/Green S, М, L, XL, 2XL _ 9389 D2003 J4378 
KS-4 M 4 ЕЙ um —— мы 4-2 М шыр БМЛ Ра шү зв у Е S, M, L, XL, 2XL 9389PV 4378 
Ansell 
Jib 
Cut-Resistant Natural secun. 


Rubber Coated Gloves 3 ' Cut-Resistant Rubber 


) 


" For dry and light oil environments wwe. Palm-Coated Gloves 
= Safety cuff 
For general handling of abrasive materials such as «Айг Seamless Kevlar lining and rough natural rubber palm 


and finger coating provide both exceptional cut and 
abrasion resistance, and an outstanding wet and dry 
grip. Knuckles are uncoated to enhance breathability, 


brick, tile, glass, and metal. Crinkle-finish natural rubber опа 
coating provides excellent protection and durability. Soft —— 


4T415 
cotton jersey knit lining for comfort and flexibility. flexibility, and dexterity. Launderable. 
ANSI/ISEA 
ANSI/ISEA X Abrasion Coating Mfr. Item ANSI/ISEA ANSI/ISEA Lining > CHOOSE: Item 
Cut Level Level Coverage Color Size Model No. Cut Level Аргаѕіоп Level Material Color Size No. 
A2 4 34 Yellow XL 16-347 41415 АЗ 4 Kevlar? Blue/Yellow — S, M, L, XL, 2XL 01998 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1699 


SAFETY Scan. Order. Done. 
Cut-Resistant Gloves Details on page A1. 


Find Glove sizing information on page 1687; Cut and Abrasion Resistance information on page 1696. 


Ansell K2861 H6477 D1967 D1975 D1976 H6517 
HyFlex Cut-Resistant Palm-Coated Gloves 
= For dry and light oil environments HPPE Lining—Style 11-927 offers enhanced protec- Kevlar Lining— Style 11-500 delivers excellent cut 
Gloves are designed to balance comfort, protec- tion and a consistent grip on objects coated with protection and high tactile sensitivity with a breath- 
tion, and dexterity for a wide range of industrial lubricants in a wide range of viscosities. Oil-repellent ^ able stretch liner. Black palm coating masks dirt. 
applications. Foam nitrile coating provides Ansell Grip technology with 34-dip geometry grips in Style 11-510 features proprietary nylon and Kevlar 
abrasion resistance and a firm, secure grip. _ medium-duty oily applications. zonal plaiting on palm and back for flexibility, 
Polyurethane coating offers tear and abrasion Style 11-531 has a lightweight liner and ZONZ comfort, and durability with reinforced abrasion resis- 
resistance and increases glove life. Comfort Fit technology, with special yarn and stitch- tance. ZONZ comfort fit technology and ComfortFlex 
Nylon/Spandex Lining—Style 11-731 has a ing design. FORTIX abrasion resistance coating. cuff result in more breathable, maneuverable nitrile 
lightweight 18-ga. liner that offers flexibility and Style 11-644 features Ansell cut protection gloves. 
good tactile sensitivity. technology that combines a proprietary blend of Kevlar/Stainless Steel Lining—Intercept 
Style 11-550 liner is a blend of para-aramid, high-performance polyethylene yarn (HPPE) with a Technology yarn blend offers superior cut resistance, 
spandex, and nylon that offers comfortable all-day polyurethane coating for enhanced cut protection, light weight, and outstanding dexterity. Resists heat 
wear and heat protection up to 212°F. wear life, and comfort with a high level of dexterity. and molten splashes. Excellent for handling glass, 


sheet metal, wood, concrete blocks, and other jobs 


Dyneema Lining—Style 11-518 is а lightweight — Style 11-727 is made from ultralight, breathable in construction, metal fabrication, and assembly. 


18-ga. glove that offers a breathable, barehanded fabric with excellent fingertip sensitivity for precise 


feel. Dyneema Diamond Technology provides secure handling of parts or components. Style 11-501 stretch liner fits bare-hand close, to 
superior comfort, dexterity, and protection for уе 11-561 is thin and lightweight to give flexibility "duce the risk of snags and provide outstanding 
precision handling and assembly of sharp, ultra- апа comfort, while protecting hands from abrasion dexterity. 
fine parts. and cuts. Skin-friendly and certified harm-free. Style 11-511 enhanced cuff overedging increases 
Style 11-435 antistatic seamless plaited glove Style 11-651 is a medium-duty glove with a seam- wrist elasticity. 
combines glass fiber and nylon yarn with less 13-ga. liner made with INTERCEPT cut resistance Style 11-515 high-visibility materials ensure fingers 
Dyneema fiber for cut protection. Eco-friendly technology. Elasticized knitted wrist for snug fit. can be seen while installing glass and doing other 
coating provides enhanced dexterity and comfort. tasks. 
Style ANSI/ISEA ANSI/ISEA Coating Coating Coating > CHOOSE: Mfr. Item 
. No. _ Cut Level Abrasion Level Material Coverage Finish Color Size Model No. 
_Nylon/Spandex Lining KW : 
11-731 A2 3 Polyurethane Palm Sandy Gray/White 1415602 
. 11550 | A 4 Foam Nitrile Palm Sandy Black/Green J7513 
Dyneema Lining —— B i 1 Й бары) ae 
11-518 A2 3 Polyurethane Palm Sandy _Blue/Blue 69454 
А 5 Ро ane Рат Smooth - G G9455 
4 - Nitrile EN Sandy | Black/Gray 0 H6520 
4 — Nitrile Palm Sandy Gray J2362 
5 Polyurethane Palm Sandy Gray/White G6021 
6 Polyurethane Palm Sandy Gray J2367 
4 Nitrile Palm Smooth Blue/Gray K2861 
6 Polyurethane Palm Sandy Gray J2379 
3 Nitrile Smooth Black, Yellow 11-500V H6477 | 
uude cO- Sandy - Black, Yellow - 
el Blend Lining — — ios e PE а — | 
3 Е il Sandy Blue/Gray 11-501 D1975 
4 Foam Nitrile Sandy Т _ Green/Yellow — — 11-511 D1976 | 
1 4 Foam Nitrile _ Sandy High-Visibility Orange/Yellow 6 , 9, 10, 11-515 H6517 , 
1700 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Cut-Resistant Gloves 
ull Find Glove sizing information on page 1687; Cut and Abrasion Resistance information on page 1696. 

SHOWA. 

Cut-Resistant Coated Gloves 

S-TEX series gloves feature Hagane Coil design that combines 

Hagane stainless steel with polyester to provide a high level of cut “. 

resistance. d í 

DURACoil—Engineered DURACoil liner of HPPE/polyester provides 4 

cut, abrasion, and oil resistance. Seamless knit gloves are breathable | 

and flexible. Style 386 gloves һауе embossed microporous nitrile C.» 

coating for firm grip. K2124 J0990 G2616 G2618 K2038 G2403 


ATLAS KV350—Oil-resistant nitrile palm coating. Liner is made with | А 2. ; | 
Kevlar for superior cut resistance. Rough surface palm for better grip. S-TEX 541—Polyurethane coating offers dexterity, flexibility, and abrasion resistance, and 


| Н protects hands from grease and oil. Liner is made with Kevlar and reinforced with stainless 
S-TEX 376—*, dipped nitrile-coated base that protects from abra- ^ steel for superior cut resistance. 


sion, grease, and oil. An additional coating of nitrile foam covers 


the palm and fingertips to provide a secure grip in oily and wet S-TEX 303—Feature a shell with the added combination of Kevlar to the stainless steel 
conditions. core for excellent hand protection from cuts and lacerations. Rubber palm coating for 
m | : . | greater wet/dry grip and enhanced durability. 
S-TEX 300—Form-fitting design allows maximum dexterity while ANDE “NRE Pi ponse d 
" ini aim B ет 
the natural rubber palm coating has a rough textured finish for a Description Cut Level Abrasion Level Material Color Size No. 
secure grip under dry or wet conditions. DURACoil 546 A3 3 Polyurethane Gray 5, M,L,XL,2XL K2039 
as | : Қ ATLAS KV350 A3 3 Nitrile Green/Yellow S,M,L,XL — K2541 
S-TEX 350—Nitrile coating on palms resists abrasion, snags, and DURACoil 546W AB 4 Polyurethane White S, M, L, XL, 2XL_K2125 
punctures, and protects against petroleum, acids, and solvents. TE АЗ 5 ШШЕ 8 da 3. М. Р x or Каа 
н É ^ B те ас! ue/Gray о, M, L, ] 
Stainless steel reinforced liner. S-TEX 300 Ad 4 Natural Rubber Latex Black/Yellow S,M,L,XL 02616 
2 rác ; "m S-TEX 350 M 4 Nitrile Green/Yellow — S,M,L,XL 602618 
4568 Features Kevlar cut resistant liner and sponge nitrile palm 4568 M 4 Nitrile Orange/Vellow S, M, L` XL, 2XL K2038 
coating. Zorb-IT oil grip ensures optimum dexterity when working in S-TEX 541 M 6 Polyurethane Black/Gray S, M, L, XL, 2ХІ 02403 
greasy or oily environments. S-TEX 303 A8 4 Natural Rubber Latex Black/Yellow S,M,L,XL 62617 
D2006 
D2063 K3512 
Cut-Resistant Latex Palm-Coated Gloves Нехо: 
= Knit cuff 


9000 Series—D2063 has comfortable cotton-blend shell supplemented with durable SuperFabric on 
the palm that won't snag, fray, or tear. Textured rubber palm dip. 


H0980 K2030 has polyethylene/glass fiber blend shell with SuperFabric palm material for cut resistance. 
Wrinkled rubber latex palm coating. 
Helix 2061—Core9 13-ga. HPPE/steel/ ANSMISEA ANSMSEA i T PCHODSE: нет 
fiberglass blend shell for superior cut BUD SS m е aar ze 2: 
resistance. Flexible wrinkled rubber AT 6 Black/Red | S,M,L,XL,2XL  D2063 
latex palm coating. Hi-vis back-of-hand А7 6 Black/Gray L, M, S, XL, 21 К2030 
А ит Helix 2061 
- increases visibility and safety. Black, High L, M, S, XL, XS, 
Cut-Resistant Ag 3 Visibility Yellow 2XL, XXS, 3XL  K9912 
Nitrile Coated Gloves Ansell : 
For oily environments Cut-Resistant Gloves 
= Safety cuff for Oilfield Environments Ansell 
Metalist—2-pc. liner is cotton with Kevlar reinforcement | " ?4 dipped 


in high-stress areas. Flexible foam nitrile coating. = Hi-visibility colors boost safety 


Oilfield Services—Oil-resistant, water-resistant glove with 
Ansell Grip technology for a firm grip even under wet or oily condi- 
tions. Provides thermal protection from contact with heated pipes 
and vessels. Made with Kevlar yarns for added cut resistance. 


NitraSafe and NitraSafe Foam—Ergonomically 
designed gloves combine Kevlar-reinforced cotton jersey 
knit lining with advanced nitrile coating. Porous foam 
nitrile palm coating channels oil and grease from the 


Neoprene/nitrile coating. Hi-vis design includes a retroreflective H6528 
surface. : MC Jo290 
logo for low-light signaling. 
ANSI/ISEA | 
ANSI/ISEA Abrasion Coating PCHOOSE: Mfr. ltem | Oil and Impact—Designed for the most rugged and demanding environments. Oil-impermeable 
CutLevel Level Coverage Color Size Model Мо. Я FEM d А ы 5 
Metalist E barrier repels drilling fluids and oil to keep hands clean and dry. Features TPR impact protection on the 
A2 3 $4 Maroon S,M,L,XL 28-507 02006 | back of hand, and nitrile coating on palm for enhanced mud-oil grip. 
NitraSafe 
A3 4 Full Black M,L,XL 28-359 D2017 ANSI/ISEA ANSI/ISEA > CHOOSE: Mfr. Item 
NitraSafe Foam Cut Level Abrasion Level Color Size Model No. 
Gold, Oilfield Services 
Ао 3 % Огапде М ХЫ 28-350 02014 A2 4 Orange 8, 9, 10, 11, 12 97-100 H6528 
Burnt Oil and Impact 
Е 4 Full Orange 89.10 28-360 H0980 A2 4 Hi-Vis Orange 8, 9, 10, 11, 12 97-120 10290 
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SAFETY 
Cut-Resistant Gloves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find Glove sizing information on page 1687; Cut and Abrasion Resistance information on page 1696. 


lu Kuer Ansell Е 
= E SAFETY 
200 — c»,  Cut-Resistant Leather Gloves 
J0987 Cut-Resistant Knit Gloves with Arc Flash & 
with Arc Flash & Flame-Resistant Protection 
Flame-Resistant Protection Made of goatskin leather for superior dexterity, abrasion, tear, and 
water resistance. 
= Meet NFPA 70E standards : i А 
Sheea-Paldinsed neonnine cöating witfránande Youngstown—gloves are made of 18-02. leather with 4" cuff for 
rip protects a eet liqui 1 d е 13- г lines K2816 wrist protection. Lined with Kevlar for additional cut protection and 
Е n ДОП К 1 698 exceed ASTM 06413 for flame resistance. Meet ASTM F2302. 
J4379 И Ж A MCR Safety—gloves have a Kevlar liner for added cut resistance. 
2. 0: Е 1 Meet МЕРА 70Е standards. K2816 and K2818 have a Nomex back. 
я quies, UN ; Я K2819 and K2762 are full leather palm and back. 
from medium-level cut hazards with Kevlar synthetic : — 
shell HexArmor—premium leather gloves have Aramid liner and 
: қ : | extended cuff for extra protection. 
Ansell—Offer protection along with an ergonomic й 3 
fit and pliable comfort. Glass fiber, modacrylic, and MechanixWear—gloves are made from tough DuraHide leather 
Kevlar materials retain their flame resistance after J7656 with a high tensile strength liner. Stretch elastic cuff for easy on/off. 
washing. Stainless steel filament core. Foam neoprene | ANSI/ISEA | > CHOOSE: Item 
D6133 palm coating offers flexibility and a secure grip. Cut Level —ATPV Rating Cuff Style Color Size Brand No. 
A2 55.0са/54 cm - Тап S,M,L Youngstown G6926 
ANSI/ISEA > CHOOSE: Item ove 90; 
Cutlevel —ATPV Rating Color Size Brand No. A4 247са/баст Shirred Slip-on Gee M, L, XL Mer Safety — K2816 
5/7, М/8, 1/9, ` Brown dnd 
A3 92са/54ст ^ Black/Gray XL/AO, 2XL/11 Showa Ј0987 A4 247са/басп Gauntlet | Brown M, L, XL Mer Safety K2818 
S/7, M/8, L/9, A4 61.4 cal/sqcm _ Shirred Slip-On — M, L, XL, 2XL Mcr Safety K2762 
M 4cal/sqcm Black/Green Х1/10, 2XL/1i Mcr Safety — 44379 A4  614calsqcm Gauntlet Brown M,L, XL, 2XL Mcr Safety — K2818 
XS/6, S/7, M/8, L/9, : A5 46 cal/sq cm Straight Gray L, M, S, XL, 6, 11,12 HexArmor J7656 
A4 94cal/sqcm Black/Green XL/10, 2Х1 11 Actlvarmr 06133 AQ  22calsqcm Shirred Slip-On — Tan 8,9, 10, 11,12 Mechanix Wear К2754 
BDG #HeyAmor 
MCR 
SAFETY renrorwanceweat  ANSI/ISEA Thumb > CHOOSE: Item 
Cut Level Style Cuff Style Color Size Brand No. 
«c Aramid Glove Liner 
RINGERS cloves® AS Keystone _ Shirred Slip-On Black S, M, L, XL, 2XL, 3XL Bdg K2608 
A5 Keystone Shirred Slip-On Pearl S, M, L, XL, 2XL, 3XL Bdg K2609 
Cut-Resistant A5 Keystone Shirred Slip-On Light Gray, Orange L, М, "a XL XS, PXL, HexArmor J7655 
= Dyneema Diamond Glove Liner 
Goatskin A4 Keystone Shirred Slip-On White L, M, XL, 2XL Mcr Safety — J7530 
HPPE Glove Liner 
Leather Gloves A4 Keystone Shirred Slip-On Camel Brown S, M, L, XL, 2XL Ironclad 15013 
А ; ae High Visibility Yellow, А 
» Provide full hand A4 Wing Shirred Slip-On Red, White S, M, L, XL, 2XL, 3XL Ringers Gloves К2245 
protection A5 Wing ^ Hook-and-Loop ] White M, L, XL, S, 2XL, 3XL Ringers Gloves Ј7526 
A5 Wing Shirred Slip-On 19" Visibility Yellow, 8, 9, 10, 11,12,13 Ringers Gloves K2061 
Goatskin is a soft, supple Keviar love 9 р Red, White ‚9, 10, 11, 12, 9 
ІМ evlar Glove Liner 
leather that offers excel — Keystone Shirred Slip-On Pearl XS, S, M, L, XL, 2XL Bdg K2606 
lent dexterity and resists — Keystone Gauntlet Pearl XS, S, M, L, XL, 2XL Bdg K2607 
abrasion, tears, and water. A2 Keystone Shirred Slip-On Gray S. M, L, XL Condor D1586 
А E : A5 Straight Shirred Slip-On White S, M, L, XL, 2XL, 3XL Mcr Safety Н5449 
Drivers style gloves are form SüperFabric &love Liner 
fitting to provide comfort and A6 Keystone Shirred Slip-On Gray, White S, M, L, XL, 2XL, 12,Х5 HexArmor |2071 
K2245 K2607 sensitivity. A8 Keystone Hook-and-Loop High Visibility Yellow, White XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL HexArmor J7507 
wh) 
WHE, i: el 
diia MCR Ес #exArmor AA 
72 SAFETY “терт.  Superiorglove 
a H Cut- 
== Cut-Resistant ANSI/ISEA Thumb Back | Resistance > CHOOSE: Item 
с hid Cut Level Style Cuff Style Material Coverage Color Size Brand No. 
J3478 ow [| e Unlined 
A2 Straight Extended Gauntlet Cowhide Palm Side — Gray L, M, S, XL Mcr Safety Ј7533 
Leather Gloves A2 Straight Safety Cowhide ^ Palm Side — Gray L, M, S, XL McrSafety Ј7532 
А Kevlar Glove Liner 
Work gloves provide excel- A3 Wing Safety Cotton Canvas | Full Gray 5,М,1,Х1,2Х1 Mer Safety 113478 
lent abrasion resistance and A3 Wing Safety Cotton Canvas Palm Side — Gray M, L, XL Mcr Safety 01587 
А rem A3 Wing Safety Kevlar? Full Gray S,L XL Condor D6162 
protection from incidental A5 Wing Safety Cotton Twill Full бғауЛап L, M, 5, XL, 2XL Superior Glove J3802 
heat and sparks. Cowhide is — Corecept Glove Liner 
a durable and comfortable A5 Wing Gauntlet Cowhide Palm Side -- і, M, S, XL, XS, 2XL HexArmor — K3352 
— leather that maintains a түстөрүн г 
А9 Keystone Shirred Slip-On Cowhide Palm Side — Beige M, L, XL, 2XL Mcr Safety К2610 
D6162 K3352 good appearance over time. A9 Wing Safety Cowhide ^ Palm Side — Gray M, L, XL, 2XL Mcr Safety K2611 
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dl 
оов ^ HexArmor 
Needlestick-Resistant Mechanic's Gloves 
K2457 J3179 G2435 K2345 


Provide protection against needlesticks, Hercules NSR 3041—Made of layered 
abrasion, lacerations, and cut hazards for ЅирегҒабгіс material. Palm has silicone grip- ANSI/ISEA ANSI/ISEA 


: а _ Н Needlestick ANSI/ISEA Puncture > CHOOSE: Item 
at-risk workers including law enforcement, ping surface. Description Level — CutLevel Level Color Size Brand Мо. 
hospitality, sanitation, and recycling staff. — PointGuard Ultra 4041—Layered Clutch Gear 4. Palm Side АЗ 4. Та Superior K2456 
Clutch Gear—Hi-Viz stretchable nylon SuperFabric material on enhanced areas. Clutch Gear 5 Palm Side — A5 5 Віаск/ S,M,L, Superior колу 

i ; п қ MXHV2PB Lime XL,2XL Glove 
back with Sure Grip palm patches. K2456 Knuckle padding on back of hand for impact Hercules  5- Back Side ' 
palms are lined with Punkban combined ^ protection and patterned silicone palm grip. — NSR3041 5-Palmside —^? 8 Black HexArmor 43179 
with Kevlar fiber for superior puncture ThornArmor 3092—3 layers of SuperFabric РОО 5. рап Side А0 3 Black уус с p, HexArmor G2435 
resistance. K2457 is fully lined with the — in the durable TP-X palm. Breathable HexVent —Thorna, L, XL, 2XL 
"a omArmor 5. palm Side А9 4 — ^> 757 HexArmor K2345 
same material - palm and back. panel on back of hand for comfort. 3092 
Cut-Resistant Mechanic's Gloves 277227 
Command—Feature touch- KONG Deck Crew—4-layer PTFE 
screen synthetic suede palm with treated Armortex palm for oil and water 
breathable polyester knit back resistance. Spandex back with TPR K2346 J7555 J4905 J4123 
of hand. J7556 and K2346 have impact protection. ANSI/ISEA > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
i Cut Level Cuff Col Si No. 
Mad Aq Mica ША KONG SDX2—Highly abrasion resistant cana Е ЕЦ 19 ч 
: p with full back-of-hand impact protection. A2 Adjustable — Orange/Yellow, Black, Brown S. M. L XL, 2XL J7556 
protection. J7555 has neoprene Synthetic leather palm with PVC/PU grip A2 Hook-and-Loop Hi-Vis Orange/ Yellow je ad K2346 
i i A2 бір-0 Orange, Yellow, Black, В J7552 
knuckle impact protection. dots for firm gripping power. A2 Adjustable Orange/Vellow Black Brown 5. М. L XL. 2XLS, M, L, XL, 2XL— pras 
i i -- Industrial Impact Ri 
чары 2. Vibram 0.B.M.—Designed for impact Ші 77:72 Black/Orange S, M, L, XL, 2XL, 3XL J4905 
| шая кл Ae eat protection plus maximum grip in satu- KONG Deck Crew 
ег palm а c i rated conditions, including oil-based mud M Gauntle Green/Red 5, M, L, XL, 2XLS, M, L, XL, 2Х — 44123 
reinforced rope channel for ү А KONG SDX2 
firm grip. Back-of-hand impact (0.B.M.). PTFE protection on shell fabrics. кк - шше Green/Yellow S, M, L, XL, 2XL, 3XL J7585 
: i .B.M. 
protection. алво rubber рай, — Gauntlel Black/ Hi-Vis Yellow/ Orange S, M, L, XL, 2XL, 3XL J4899 
Cut-Resistant Leather Palm Mechanic's Gloves HexArmor 
= Synthetic leather palm 
Chrome—Breathable, water-resistant, durable SuperFabric material provides 
high level of cut and puncture protection. D2068 has SuperFabric knuckle 
patch for added protection. 62434 and J2637 feature back-of-hand impact 
protection system that dissipates forceful blows over a large area. G2434 
has Mud Grip palm with PVC dots; J2637 has oil-resistant TP-X palm. K2371 D2068 J2637 J7657 G2429 K3355 
has oil and abrasion-resistant palm to enhance grip while providing dexterity. saben 
Touchscreen compatible thumb and index fingertip. J4487 has TP-X palm ANSI/ISEA Puncture > CHOOSE: кет 
for durability and firm grip in wet and dry applications. 62430 has PVC palm Е Level Level Cuff Color Size 0. 
212 я ; 222 Я Rin : HOD 
to enhance grip in dry and light oil applications while providing dexterity. B E ТЕТТЕ ЕТИП S MLXLZXL D2068 
SuperFabric knuckle patch for extra protection. A8 2 Hook-and-Loop  Black/High-Visibility бтееп ys c yy, 82434 
Chrome SLT—HPPE blend liner provides 360° cut resistance. High dexterity, | ^8 2 Hook-and-Loop ОТИУ х3 — 42637 
form-fitting gloves are made from hi-visibility materials. J7657 and J7658 A8 2 Slip Fit Black/ Hi-Vis Yellow S, M, L, XL, 2XL  K2371 
feature back-of-hand impact protection. J7657 has abrasion-resistant PVC A8 2 Hook-and-Loop ^ Black/High-Visibility Yellow SM, XL, J4487 
dots on palm; J7658 has TP-X palm. A8 2 Hook-and-Loop Black/Red S, M, L, XL, 2XL 62430 
Chrome SLT 
GGT5 4021X—SuperFabric material and Impact Exoskeleton design with га e 2 Elastic/Hook-and-Loop Gray/High-Visibility Огапде ye c mı 07657 
high-performance IR-X smash guards to provide full back-of-hand impact A6 2  Elastioc/Hook-and-Loop Gray/High-Visibility Orange уут зу 47698 
protection. Proprietary Mud Grip with PVC dots. А6 : Slip Fit Gray/High-Visibility Orange — 27659 
Е : GGT5 4021Х 
Rig Lizard—High-flex Impact Exoskeleton design protects against impact А8 5 Slip Fit ЦИ S, M, L, XL, 2XL 62429 
to back of hand. Curved, high-dexterity shape and high-visibility colors. Rig Lizard 
SuperFabric material provides superior cut resistance. K3356 hasTP-X+ AG = = High-Visibity Yellow XSS МЫ, кзз 
palm and elastic cuff for a secure fit. K3355 has silicone pattern on palm to "m 3 — High-Visibility Yell 5 M L XL, K3355 
provide superior grip. SlipFit cuff with hook-and-loop closure. ыы XXL, XXXL 


Cut-Resistant Mechanic's Gloves |744 

= Synthetic leather palm 

= Touchscreen compatible 

= Form-fitting high-visibility TrekDry material keeps hands cool and comfortable K2368 H7893 H7894 


FastFit —Reinforced thumb and index finger. Stretch-elastic cuffs for a secure fit. 


— ANSVISEA Glove Liner са „ноз: рт 
ПАТП дер Ll H А Я escription ut Level ateria olor ize 0. 
Hi-Viz Original—Breathable back and reinforced thumb and index finger. FastFit TrekDry M НРРЕ High-Visibility Yellow K2368 
ii EN ; inch-noi ; Hi-Viz Original M НРРЕ High-Visibility Yellow K2369 
M Pact—Features TPR impact and pinch-point protection for knuckles and Hi-Viz Original A5 Amone Yellow 8,9, 10, 11,12 "H7893 
fingers. D30 palm padding helps reduce hand fatigue. Armortex palm reinforcement ~ M-Pact M HPPE High-Visibility Yellow K2370 
enhances cut resistance. M-Pact A5 Armortex® Yellow H7894 
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SAFETY Scan. Order. Done. [=== 
Cut-Resistant Sleeves Details on page A1. 


g information on page 1687; Cut and Abrasion Resistance information on page 1696. 


Cut-Resistant Arm Guards and Sleeves £*HexArmor 


= Sold individually High-visibility color for safety on the jobsite. Elastic 
Arm Guard and Sleeve—Durable SuperFabric thumb loop and sleeve clip hold sleeve in place. 
guard plate provides high levels of puncture and Helix 2042—Lightweight 13-ga. seamless knit 
cut protection. Material is lightweight and won't sleeve is made from a blend of HPPE, nylon, steel, 
D2062 snag, fray, or tear. Adjustable hook-and-loop and fiberglass. Knit upper arm and wrist cuffs for 
closure provides a snug fit that stays in place. a snug fit. 
PentaArmor 1010—SuperFabric material sleeve А69Х Arm Guard—SuperFabric material with 
provides high level of cut and puncture protection. industrial puncture protection over forearm. 
Extended cuff with neoprene thumbhole. 


ANSI/ISEA > CHOOSE: Item 
. Description Cut Level L Color Size No. 
үт Guard with Spandex Wrist A7 9іп Gray S,M,L,XL, 2XL, XS, 3XL D2059 
Arm Sleeve with Neoprene Thumbhole i 
and Alligator Sleeve Clip A7 19іп Black 5,М,1,ХІ,2ХІ,Х5 02062 
PentaArmor 1010 Sleeve with Thumbhole А? 19in Green S, M, L, XL, 2XL J2644 
K4996 Helix 2042 Sleeve without Thumbhole A7 18in Blue L, M, S, XL K4995 
AG9X Arm Guard with Thumbhole A7 9in Gray L, M, S, XL, 2XL K4996 
Cut-Resistant Sleeves Honeywell ANSI/ISEA Item 
= 1 size fits most stretch for longer wear as they offer i Ее пон. 
= Sold individually protection against abrasion, slashes, 4 14in White 3CZN2 
Ambidextrous sleeves are made of soft, cuts, and heat. Sleeves with thumbhole ТҮГЕЛ White 30785 
lightweight, high-performance HPPE/ help keep the sleeve in place and 4 14in White  3CZN3 
stainless fiber blend with improved provide additional wrist protection. 4 18in White 3CZN6 


K4599 


ANSI/ISEA Item 
Cut Level L Color No. 


Kevlar without Thumbhole 


Ес іп ellow 48020 
H ANSI/ISEA Item A3 10 in Black К4599 
Cut-Resistant Sleeves Cut Level — L Color №. АЗ 14їп Yellow ЗАМ1? 
А қ ; : Kevlar/Cotton Blend without Thumbhole A3 14in Black — 3NYZ7 
= 1 size fits most manufacturing, and when handling A2 14in Yellow  3CZK6 A3 i8in Yellow  6AH87 
= Sold individually glass, steel, or sheet metal. Knitted arm A2 18in ^ Yellow 307К8 АЗ І 8 їп Black iN 
Flexible design with snug fit conforms guard provides comfort and stretch at Kevtar/Cotton Blend with Thumhhole АЗ sAm Diac —3NY78 
to the arm for less obstruction while the bottom of the sleeve. Sleeves with A2 18in Yellow 3CZK9 | Kevlar with Thumbhole aan 
i i thumbhole offer extra wrist protection Kevlar/Cotton Blend with Thumbhole and A3 10 in Yellow — 5AM7 
working. Protects against cuts, slashes, while helping hold the та іп place Full-Length Leather Reinforcement A3 14in Yellow ^ 2AF37 
abrasion, and heat in fabrication, recy- ping Place. A3 14їп Yellow 3NZAT АЗ i8in Yellow 2Аб29 
cling, canning, assembly, and steel A3 18in ^ Yellow 3М7А2 A3 24in Yellow 38099 
i. ANSI/ISEA 
2» Cut Level L Thickness Color Size Нет No. 
Жы А4 18 in 15ga Gray 5 436А71 
S A4 18 in 15 ga Gray L 436A72 
A4 22in  15ga Gray 5 492046 
M 22in 15ga Gray L 492047 
Intercept with Thumbhole 
48NU14 52RU01 Hyflex 11-211 
A2 18 in 13ga Gray 5 48NU17 
A2 18 in 13ga Gray L 48NU16 
Hyflex 11-251 _ 
АЗ i2in 150 Вак S 528001 
A3 12іп 150 Black L 528199 
A3 i6in 150 Вак S 528003 
52RT91 A3 біп 1504 Black L 52В002 
1TDVS A3 18іп  15ga Вак | S 52Ң05 
Ansell ANSI/ISEA A3 ч 18 in 15 ga Black L 52RU04 
Cut Level L Thickness Color Size Пет No. Kevlar without Thumbhole 
Intercept without Thumbhole Hyflex 70-718 
= Hyflex 11-210 A4 12 in 7ga Green Universal 1ҒЕХ9 
Cut-Resistant Sleeves M iin Taga бау S ANUS м ет тфа Green Unwersd ЧЕРИ 
NUN . A2 18іп 13ga Gray L 48NU14 evlar with Thumbhole 
» Sold individually Kevlar—Medium-duty Hyflex 11-250 Hyflex 59-408 
; i A3 12 in 15ga Black S 52RT94 A2 22in — Yellow Universal 1TDV8 
Sleeves with thumbhole sleeves combine Kevlar A3  12in 1504 Black L 52Н193 A2 “біп -- Yellow Universal 1TDV9 
help hold the sleeve in place Armor and standard Kevlar A3  16in 15а Black S 527956 | Nylon without Thumbhole 
and extend protection over fibers for outstanding A3 16іп 150 Black L 528795 Hyflex 11-270 
А i i A3 18 in 15ga Black 5 528198 А2 10 in 24 ga Gray Universal 52RT88 
the wrist. protection against slashes, ! ! ) 
2 АЗ 18 in 15 ga Black L 52RT97 A2 16 in 24 ga Gray Universal 52RT89 
Intercept—Sleeves deliver cuts, abrasion, and heat. Hyflex 11-280 _ : A2 18іп 24 A ЧЕЛ Universal 52RT90 
high level of protection with Nylon—Light-duty sleeves м 37.50 ca amuse TT 
proprietary Intercept cut- are double layered with soft A4 біл 1504 Gray S 492144 A2 1біп 24ga Gray Universal 528191 
resistant technology. nylon for a comfortable fit. M i6in  15ga Gray L 492045 A2 18in 2404 Gray Universal 52RT92 
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SAFETY 
Cold-Condition Gloves 


Cold-Condition Coated Gloves 


= Hi-vis orange color 
= Smooth finish 


Fully coated with durable PVC to provide abrasion resistance and 
tactility while the foam/jersey liner provides flexibility and dexterity. 


Cuff Size 
Knit Wrist L 
Safety L 
Gauntlet L 


Жиен 
Cold-Condition 
Coated Gloves 


= Minimum temp: 5°F 

Actifresh treated for antimicro- 
bial protection and odor control. 
Harbor Master—Fluorescent, 
double-dipped PVC gloves 


feature internal knit wrist and foam/polar fleece liner for 


warmth. Textured finish. 


6712F—Single-dipped PVC coating with smooth finish. 


== nag 


49DCO3 


1 dn 5WUL6 
Insulated with foam lining for warmth. 
Mfr. Item 
Description Cuff Style Color Size Model No. 
Harbor Master Knit High-Visibility Orange L 6714FF SWUL6 
6712F Gauntlet High-Visibility Orange L 6712F 49DC03 


K5255 


Cold-Condition Insulated Mechanic's Gloves 


= Thinsulate insulation keeps hands 

warm in extreme conditions 
RINGERS GLOVES 
Insulated thermal gloves combine a water- 
proof barrier and impact protection to provide 
maximum comfort and protection in the most 
demanding environments. Developed with 
Ringers' F3 Technology for superior dexter- 
ity and employ tough TPR impact protection. 
Touchscreen compatible index, middle and 
thumb tips. 
Super Hero— Medium-duty gloves have 
added palm PVC patches. Extended cuff with 
gaiter closure. 
Zero—Heavy-duty gloves have a silicone 
dot palm with PVC grip patch system, provid- 
ing excellent protection and grip under any 


Glove 


K2773 


conditions. Gaiter closure increases safety and 
security. 

Roughneck—Heavy-duty gloves with 
synthetic leather palm and grip patch system. 
Extended neoprene wrist closure with TPR 
pull tab. 

Sub-Zero—Heavy-duty gloves have leather 
2-layer palm with PVC grip patch system. 
Gaiter closure increases safety and security. 
MCR SAFETY 

Waterproof/windproof barrier and hi-vis 
snow/water resistant back-of-hand fabric 
keep hands warm and dry. Inner elastic snow/ 
ice cuff keeps moisture out. MAXGrid material 
on the palm provides firm grip in dry, wet, and 


oily conditions. Touchscreen friendly fingertips. 


Insulation Glove Liner > CHOOSE: Item 

Series Weight _ Material Color Size Brand No. ~ 
Super Hero 700 HPPE X BlackHigh-Visibility Yellow/Red S, M, L, XL, 2XL, 3XL Ringers Gloves К2107 
Zero 100g Polyester High-Visibility Yellow/Red —— S, M, L, XL, 2XL, 3XL Ringers Gloves 67112 
Roughneck — 100g Polyester  Black/High-Visibility Yellow/Red S, М, L, XL, 2XL, 3XL Ringers Gloves  K5255 
Subzero 150g Kevlar? _ Black/High-Visibility Yellow/Red S, M, L, XL, 2XL, 3XL Ringers Gloves ./3388 
982 100g HPPE High-Visibility Orange M, L, XL, 2XL Mcr Safety К2773 
983 200g  Thinsulate" High-Visibility Orange M, L, XL, 2XL Mcr Safety | K2774 
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K3646 


Ansell 
Cold-Condition Coated Gloves 


ActivArmr 23-173 and 23-193 gloves are fully coated with 

a durable, abrasion-resistant PVC coating that repels water, oil, 
and grease, while remaining flexible at low temperatures. Foam 
insulation ensures hands stay warm and dry. Meet EN 511-111 
contact cold standards. 

ActivArmr 97-681 gloves have a PVC foam coating that 
remains flexible in temperatures as low as -25'C/-15 F. RIPEL 
Technology liquid-repellent surface barrier makes them fully 
waterproof. 2-layer construction combines a PVC-coated nylon 
exterior with a soft acrylic interior, for comfort and warmth. 


Coating CHOOSE: Mfr. Item 

Description | Finish Size Color Мой! Мо. 
ActivArmr 28-173 — Rough L Tan 23-173 4099 
ActivArmr 23-193 Smooth [8 Тап 23-193  4JY10 
ActivArmr 97-681 Rough — 8,10,11 Blue/Yellow 97-681 К3646 


NATIONAL 
SAFETY APPAREL” 


Cryogenic Gloves 


= Meet EN 511 standard 
» Sold by the pair 
Gloves provide excellent thermal protection for hands and arms 
in ultracold environments (-260° to -300°F) and cryogenic 
atmospheres. SaferGrip gloves feature silicone-coated material 
in the palm for enhanced grip and durability. 100% Waterproof 
gloves provide additional protection against cryogenic splashes. 
Not intended for immersion in liquid cryogens. 

Note: Cryogenic aprons are offered on page 1751. 


D1619 


> CHOOSE: Item 

Description L Size No. 
Wrist Length Gloves 
Water-Resistant 12" S, M, L, XL D1616 
Mid-Arm Length Gloves _ Е 
Water-Resistant 14 to 15" S, M, L, XL D1617 
SaferGrip Palm 14to 15" 5, M, L, XL D1652 
100% Waterproof 14 to 15" S, M, L, XL D1618 
Elbow Length Gloves у 
Water-Resistant 17 to 18" S, M, L, XL D1619 
SaferGrip Palm 17 to 18" M, L, XL D1653 
100% Waterproof 17 to 18" M, L, XL D1621 
Shoulder Length Gloves 
Water-Resistant 26 to 27" S, L, XL D1622 
SaferGrip Palm 26 to 27" M, L, XL D1654 
100% Waterproof 26 to 27" M, L, XL D1623 


SAFETY 
Coated Gloves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find more information about gloves and glove sizing on page 1687. 


COATING MATERIALS 


Foam Nitrile—Cushioned base with a tacky 
surface to provide a secure positive grip 

when twisting and turning objects. The most 
breathable nitrile with better flexibility and less 
resistance to water and oil than smooth nitrile. 


Foam Latex—Provides a good sense of touch 
and a spongy, tacky surface for a better grip 
than standard latex when twisting or turning 
parts. More breathable, flexible, and has better 
grip than latex, but is less water resistant. 


Latex—Natural rubber latex has elasticity that 
provides resistance to abrasion, punctures, 
and tears with a safe, secure grip. Can be used 
over a wide range of temperatures to provide 


Glove Coating and Lining Materials 


Nitrile—A synthetic rubber that resists 
snags, punctures, abrasion, and cuts, and 
provides resistance to acids, some organic 
solvents, oils, grease, and fuels. Offers a good 
grip when handling dry, greasy, and oily parts. 
A good option for people with latex allergies. 


Polyurethane—Flexible synthetic material 
provides abrasion resistance and good grip. 
Provides good tactile sensitivity and dexterity 
and good grip in dry and light oily conditions 
and over a wide range of temperatures. 
Polyurethane/Nitrlie—Combination of 


nitrile and polyurethane that provides dura- 
bility, abrasion resistance, softness, and 


LINING MATERIALS 


Bamboo—Lighter, softer, and more absorbent than cotton 
or synthetic materials. Breathable material wicks moisture 
away from the skin. 10096 natural bamboo knit shells are 
inherently strong, antibacterial, biodegradable, and provide 
UV protection. 


Cotton—Lightweight, soft material is comfortable and 
breathable for extended wear. 


Dyneema—Polyethylene-based fiber provides superior 
cut and abrasion resistance. Lightweight for enhanced 
dexterity and sensitivity. 


HPPE—High-performance polyethylene material has high 
tensile strength and provides high levels of cut and abra- 
Sion resistance. 


a good grip when handling wet and dry parts. 
Protects against weak acids, alcohols and 
detergents. 


dexterity. 


PVC—Synthetic thermoplastic polymer 
provides abrasion resistance, tactility, and 
dexterity combined with wet and dry grip. 
Remains flexible at colder temperatures and 
provides good durability and resistance to 
chemicals. 


Nylon—L ightweight lining provides high tensile strength 
and dexterity. 


Nylon/Spandex—Lightweight lining provides high tensile 
strength and dexterity. Spandex blend improves stretch 
and flexibility. 

Polyester—Durable, economical lining wicks moisture 
away from the skin. 


yu 


Microporous Nitrile—Provides better breath- 
ability and grip for twisting and turning than 
standard nitrile. Less breathable and has less 
gripping power than foam nitrile. 


ilu 
SHOWA. 


Polyurethane-Coated Gloves 
Breathable nylon gloves are ideal for precise or deli- 
cate tasks that require touch sensitivity and dexterity. 
Polyurethane coating on palm helps increase grip and 


abrasion resistance. Commonly used for electronics, 91466 D1464 р1462 66625 
laboratories, semiconductors, component assembly, Polyurethane-Coated Gloves Ес 
and applications requiring precision and cleanliness. D1467 Е 
ANSI/ISEA P CHOOSE: Нет = For dry environments Е | | | 
Abrasion Level Gauge Lining А Color = Size No. Lightweight gloves with smooth finish provide excellent dexterity and abrasion 
3 13 Nylon ray/Black — S, M,L,XL,2XL 01466 í is 3⁄4 di iti i 
3 13 Nylon White S M'L XL 2XL D1467 resistance. D1464 is % dipped for additional protection around the knuckles and 
back of hand. 

ANSI/ISEA > CHOOSE: Item 

Polyurethane Palm-Coated Gloves Ansell Abrasion Level Gauge Lining Color Size No. 
3 2 34 Dipped 

» Knit wrist cuff for comfort 3 13 Nylon Gray/Black S, M, L, XL, 2XL — 1464 
Hyflex gloves provide firm grip and abrasion resistance, Palm and Fingers 
while offering superior dexterity for industrial applications. 3 13 n pack OEE 5 E 56828 
48-101—Snug fit with high tactile sensitivity and dexter- 3 13 Nylon EET 3. М. L XL, AL 01462 
B 2 : А ylon ray/Blac ,M,L, XL, 
ity. Lightweight nylon liner for everyday wear. Use for 3 15 Nylon Gray/Black XS, 5, M, L,XL,2XL 06627 
light-duty handling, assembly, repair, and maintenance. 3 15 Nylon White S, M, L, XL, 2XL G6628 
11-600— High tactile sensitivity for intricate tasks and 3 18 Nylon Blue/Black S, M, L, XL 66625 
handling of delicate parts and components. 
11-618—Ultralight liner and thin PU palm coating opti- Polyurethane 


mize dexterity and tactile sensitivity. 


7 ; 1 SAFETY 


Palm-Coated Gloves 


ANSI/ISEA > CHOOSE: Mfr. Item : 

AbrasionLevel Gauge Lining Color Size Model No. = For dry environments 

Hyflex 48-101 a Knit wrist cuff 
3 13 Nyl Black 6,7,8,9,10,11 48-111 01465 | : | : ; 

HyFlex 11-600 уоп ac Flat-dipped palm and finger coating provide grip 
3 15 Nylon White 5, 6, 7, 8, 9, 10 11-600 09276 and dexterity for small parts handling. H6292 
3 15 Nylon ^ Black/Gray ^ 11,6,7,8,9, 10 11-600 01468 Қ | | 

HyFlex 11-618 NXG—Silicone-free seamless knit construction 
3 18 Nylon Black/Blue — 6,7,8,9,10, 11 11-618 69453 


with good tactile sensitivity, dexterity, and abrasion 
resistance. Hems are color-coded by size. 


D1644 


Polyurethane/Nitrile 
Palm Coated Gloves 


= For dry and light oil environments 


Ninja Lite—Engineered for a feather-light 2nd skin feeling, with a skintight 
athletic-grade shell. Offer high abrasion resistance along with dexterity and a 
great sense of touch. 


SAFETY 


Ninja X gloves have nylon/lycra blend shell with bipolymer Te — Colar CHOOSES Е 
coating for high abrasion resistance. Treated with Actifresh NXG 
i i 2 13 Nylon White XS, S, M, L, XL 9665 J4460 
toiki pacteria'and prevent ador. 3 13 Nylon Gray XS, S,M,L, XL, 2XL 9666 66476 
ANSI/ISEA > CHOOSE: Mfr. Item 3 13 Nylon Black XS, S, M, L, XL, 2XL 9669 H6292 
Abrasion Level Gauge Lining Color Size Model No. Ninja Lite 
4 15  Nylon/Lycra Black S,M,L,XL N9674 D1522 3 18 Nylon Black/Blue — XS, S, M, L, XL N9696 D1644 
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SAFETY 
Coated Gloves 


Find Glove sizing information on page 1687; Palm Coating and Liner information on page 1706. 


Nitrile-Coated Knit Gloves 


= For dry and light oil environments 
Light-duty gloves are designed for dexterity, flex- 
ibility, a secure grip, and to provide protection from 


ж Э 
se 


/// 


abrasion, snags, cuts, and punctures. Durable TJ 
synthetic nitrile coating resists grease, oils, and D1515 G6624 D1539 D1512 
aromatic and chlorinated solvents. Suitable for ANSI/ISEA Coating 7 > CHOOSE: Item 
wearers with latex allergies. Flat-dipping curves wey Level Finish Gauge Lining Color Size No. 
p A ^ Dippe 
the gloves like a hand for reduced hand fatigue and 4 Smooth 13 Nylon Gray/Black S, M, L, XL, 2XL D1515 
to help stay productive in a wide variety of jobs. Palm Coated 
Comfortable knit wrist helps keep dirt and debris out 3 Smooth 10 Polyester Black S. M, L, XL, 2XL G6623 
of the glove 3 Smooth 13 Nylon Green S, M, L, XL, 2XL J4909 
0 Ж : | 4 Smooth 10 Polyester/Cotton White/Blue S, M, L, XL G6624 
Smooth coating offers excellent fingertip and hand 4 gum 13 Nylon Gray/White 5. M, L, XL, 2XL D1539 
itivi j 4 mooth 13 Polyester Blue/White ‚ M, L, XL, 2XL H6884 
sensitivity. Р oam coating has a spongy. texture to 4 Smooth 13 Nylon Gray/White S, M, L, XL, 2XL D1512 
improve grip when twisting and turning parts. Sandy 4 Foam 15 Nylon/Spandex Gray/Black XS, S, M, L, XL G6618 
coating has a rough surface for stronger grip. 4 Sandy 15 Nylon/Spandex Black/Gray XS, 2XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL К83386 
Ansell 
Nitrile-Coated Gloves de 
; á > 
Hyflex 11-925 and 11-926—Feature RIPEL Hyflex 11-920—Light-duty oil-repel- Eo - y 
liquid repellence barrier to protect hands from lent gloves utilize RIPEL liquid repellence а @ 
oil and chemicals. Lightweight fine-gauge nylon/ technology to prevent oil and lubricants E 
spandex liner for flexibility and comfort. 34 dip from contact with hands. Provides H bi Hesi 
provides extra protection and gripping power. secure grip when handling oily parts or HERE 541 519 
= For oily environments equipment. 
" "n n 
Hyflex 11-800 and 11-801—Lightweight, flex- " FO 01У environments 277 
ible gloves offer dexterity and grip for precision Hyflex 11-816 and 11-818—Lightweight 
assembly and general handling. Increased stretch thin nylon/Spandex liner gives gloves a bare- ee 2 
and flexibility in high-stress areas. Nylon spandex hand-like tactility and feel for breathable, 27% 
elastic lessens the risk of latex allergy. everyday wear. FORTIX abrasion resistance — 
= For dry environments nitrile foam coating yields firm grip. 
: : i D1516 
Hyflex 11-840—Lightweight breathable gloves _* For dry environments D1549 eres 
with FORTIX nitrile foam coating for superior abra- | ANSI/ISEA Coating - > CHOOSE: Item 
sion resistance. Second-skin liner is shaped to add г, id Abrasion Level_Finish Gauge Lining Color Size No. 
comfort, superior tactility, and greater dexterity. HyFlex 11-926 3 Rough 18 Nylon/Spandex Purple 6,7,8,9,10,11 H7877 
= For dry environments HyFlex 11-925 3 Rough 18 Nylon/Spandex Blue 6, 7,8, 9, 10, 11 ЈА667 
Palm Coated 
Hyflex 11-900—Oil-repellent industrial work HyFlex 11-800 3 Sandy 15 Nylon Gray/White — 6,7, 8,9, 10, 11 01547 
i р HyFlex 11-801 3 Sandy 15 Nylon Black/Gray 6, 7, 8, 9, 10, 11 D1548 
gloves are made for secure handling, dexterity, HyFlex 11-840 4 Rough 15 Nylon/Spandex — Black/Gray 6,7,8,9,10,11 H6519 
protection, and comfort. Suitable for use in moder- HyFlex 11-900 4 Smooth 15 Nylon Blue/White 6, 7, 8, 9, 10 D1516 
ately oily manufacturing and maintenance tasks. tyes 11920 4 Sandy 1 " won à " Bug 5, > 8. © 10 п 01548 
А | i yFlex 11-i andy lylon/Spandex jack/Blue ‚ 1, 8, 9, 10, 
For dry and light oil environments HyFlex 11-818 4 Rough 18 Nylon/Spandex Blue 67,8910, 11 Н6518 
ШЇ 
SHOWR. f 
Nitrile-Coated Gloves 
350R—Oil-resistant nitrile palm 370B—Nitrile palm coating provides 381 and 382—Embossed microporous 
coating with open, breathable back firm grip. Dark color hides dirt nitrile coating provides high abrasion and 
of hand. Firm gripping power for and stains. For general-purpose oil resistance. 381 gloves have ultra-light- А 
wet ог oily environments. applications. weight microfiber design offering optimal ЖЕ. 
4500—Flexible nitrile palm coating © 380—Oil-resistant foam nitrile tactile sensitivity for precision tasks. 61364 е 
with a smooth grip. Perfect for coated palm gives strong gripping 376—Double nitrile outer layer has a | 
small parts assembly, inspection, power in wet or dry applications. foam coating over a nitrile layer that 
light fabrication, and material Good dexterity for handling oily parts prevents liquid penetration. Foam coating 
handling. or components. ensures a firm grip for oily applications. 
ANSI/ISEA Coating > CHOOSE: Item 
Series Abrasion Level Finish Gauge Lining Color Size No. 
Nitrile Coating 
350 Rough 10 Polyester/Cotton Gray/Green S. M, L, XL 67364 
4500 3 Smooth 13 Nylon Green 6, 7, 8, 9, 10 D1517 
370B 4 Smooth 13 Nylon Gray/Black 5, M, L, XL, 2XL H5472 
Foam Nitrile Coating 
380 4 Smooth 13 Nylon Black/Blue S, M, L, XL D1519 
382 4 Rough 13 — Black/Blue S. M, L, XL, 2XL K2227 
381 4 Sandy 15 Engineered Microfiber Black/Gray S, M, L, XL, 2XL K2523 G2406 
376 6 Smooth 13 Knit Black/Blue S, M, L, XL, 2XL G2406 K2523 
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SAFETY 
Coated Gloves 


Nitrile-Coated 
Gloves 


= Fully coated 
= For dry 

and light oil environments 
Heavy-duty synthetic coating provides a dry grip, excellent grease and oil resis- 
tance, plus snag, cut, and puncture resistance. Comfortable contoured design. 
Cotton lining helps keep hands dry and comfortable. 


D1782 


4NMU1 


ANSI/ISEA 
Abrasion Coating > CHOOSE: Itom 
Level Finish Lining Cuff Color Size 
3 Smooth Cotton Knit Wrist White/Blue 5, M, L, XL — D1 ті? 
3 Smooth Cotton Safety Beige/Blue L 4NMU1 
Ansell 


Nitrile-Coated Gloves 


= For dry and light oil environments 


Find Glove sizing information on page 1687; Palm Coating and Liner information on page 1706. 
[corio aan RENE 


HyLite—Comfortable natural hand shape is 
easy to wear for a long workday. Proprietary 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Gloves 


= ¥ dipped 
= For dry and light oil environments 
= Meet EN 388 standard 
= FDA accepted materials 
Tough everyday work gloves resist abrasion, snags, and punctures with a soft 
lining that stays comfortable during extended tasks. 48GM42 lining is treated 
with Actifresh to resist bacterial buildup and odor. 


J4468 
© 


ANSI/ISEA 
Abrasion Coating CHOOSE: Mfr. Item 
Level Finish Lining Cuff Color Size Model No. 
3 Flat Interlock — Knit Wrist_ White/Blue S, M, L, XL — 97980 J4468 
3 Smooth Jersey — Safety Cuff White/Blue L 97960 486М42 
Not Rated ^ Rough Jersey — Safety Cuff White/Blue Е 97962 48GM43 


Easy Flex—Finger and palm coating lets the back of 
the hand breathe while protecting the working area. 
Gloves are snag-, cut-, and puncture-resistant. Nitrile 
coating repels oil and grease for a good grip. Gloves 
mold to the shape of the hand for a more relaxed, 


nitrile coating is flexible, repels oil, and has good 
mechanical resistance to abrasion, cuts, punc- 
tures, and tears. This alternative to cotton, light 
leather, and PVC is silicone-free to help ensure 
metal sheets stay clean. 


comfortable fit. 


Hynit—Flexible gloves have a fully impregnated, 
proprietary nitrile coating that provides excellent 
abrasion resistance and repels oil, grease, and 
dirt. Slip-on cuff for easy on/off. D1504 has perfo- 
rated back-of-hand. 


Hycron—Heavy-duty coating is a proprietary nitrile 
formulation that offers superior resistance to snags, 
abrasion, and punctures. Rugged gloves are stronger 
and more flexible than PVC and 3 times more durable 
than heavy-duty leather. Provide an excellent grease/oil 
barrier and will not degrade with time. 


D1531 


ANSI/ISEA Coating Coating P CHOOSE: Mfr. Item 
Abrasion Level Coverage Finish Lining Color Size Model No. 
Easy Flex Ё EDS PES ы FIER rae 

3 EZ Sandy Cotton White/Green 7,8,9,10 47-200 01531 
Hycron _ жм Ч 
3 Full Smooth Cotton Blue 9, 10 27-805 J4499 
Ya Smooth Cotton Blue/White 8,9, 10 21-600 D1536 
Hylite І 
4 Full Sandy Cotton Blue/White 7,8,9,10 47-402 01533 
Hynit 
3 Full Smooth ^ Polyester/Cotton Blue 7, 7.5, 8, 9, 10 32-105 D1503 D1533 D1503 
3 Full Smooth Polyester/Cotton Blue 7,8, 9, 10 32-125 D1504 


Kuer 


Nitrile-Coated Gloves 


J4454—Driver's style work gloves have 
abrasion-resistant nitrile coating on the palm 
and fingertips that wraps fully around the 
thumb for extra coverage. Cool, comfortable 
canvas back with shirred slip-on cuff. 
J5044—NXG Series gloves have a 13-ga. nylon 
shell with 34 coverage nitrile foam coating. Excellent 

comfort and fit with a firm wet and dry grip. 

J5091 and J5093—Ninja BNF (Breathable nitrile foam) 
gloves have an 18-ga. nylon/spandex shell and are designed 
with unique BNF technology that allows glove to dissipate 
body heat, keeping hands cool and comfortable. NFT polymer 


J4454 


coating provides exceptional abrasion resistance and strong J0591 

grip. Treated with Actifresh to prevent bacteria buildup and odor. 

J5091 has an over-the-knuckle coating of flat nitrile and a second ANSI/ISEA Coating Coating 7 D> CHOOSE Item 
coating of BNF with NFT on the palm and fingertips. J5093 has a Abrasion Level Coverage Finish Lining А Calor - z sz x P "m 

" bel " ы E Я alm а егеу urgundy, Ite ML, 

full coating of flat nitrile, with a Second over: the- knuckle coating 3 yi Sandy Nylon Black/Gray XS, S, M, L XL ZXL 15044 
of BNF with NFT. Double coating provides durability and creates a 4 3 Smooth Unlined Black/Orange XS, S, M, L, XL, 2XL —J0591 
waterproof barrier. 5 Full Smooth Unlined Black/Red XS, S, M, L, XL, 2XL  J0593 


1708 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Coated Gloves 


Find Glove sizing information on page 1687; Palm Coating and Liner information on page 1706. 


Rubber Latex Coated Gloves 


= For dry and light oil environments 


^, 


Naturally elastic material provides a safe, secure J4918 G6629 
grip and cut, puncture, and slash resistance. ANSI/SEA Coating P CHOOSE: Item 
Stretchable knit wrist stays in place with a comfort- Abrasion Level Po Gauge nat Color zu ane AL no 
able fit. Breathable liners wick moisture away from 2 Rough 10 Polyester Gray/Black SM, XL H6882 
the skin to help keep you dry through a lengthy task. 3 Rough — 10 Polyester Blue/Gray S, M, L, XL, 2XL J4918 
ini i i 1 3 Rough 10 Thermal Acrylic Black/High-Visibility Yellow. 5, M, L, XL, 2XL G6629 
Rough finish provides abrasion resistance and a 3 Rough — 10 Polyester/Cotton Blue/Beige S. M, L, XL, 2XL Ј7720 
safe, sure grip. Foam finish offers better dexterity 3 Rough — 13 Nylon Blue/White S, M, L, XL, 2XL 66630 
and flexibility. 3 Foam 13 Bamboo Green/Black S, M, L, XL, 2XL D1776 
| { 
ЕП? 
6 
nd ў |, 
, MER Mass sui eS E5406 
Rubber Latex Coated Gloves J4390 H7867 
NXG flat-dipped gloves are shaped D1483 have an adjustable hook-and- J4390 have foam latex coated palm Ninja Flex gloves have nylon shell 
like the hand to help reduce fatigue loop wrist closure for secure fit. and fingertips. Hi-vis color increases with coated palm and fingertips for 
and keep workers productive, whether — J4369 are 34-dipped for extended safety. superior gripping power. Component 
the task requires fine detail or heavy- ^ over-the-knuckle protection. H7867 insulated gloves provide extra materials comply with all relevant 
duty work. Natural rubber latex J4464 have foam latex coated palm thermal protection without sacrificing federal regulations for food contact. 
coating provides secure grip and and fingertips with a seamless manual dexterity in heavier duty tasks. —Sanitized with Actifresh for bacteria 
abrasion resistance. nylon shell. and odor control. 
ANSI/ISEA Coating > CHOOSE: Mfr. Item 
_ Abrasion Level Finish Gauge Lining Color Size Model No. 
NXG 
3 Rough 10 Polyester/Cotton Gray 5, M, L, XL 9688 14375 
3 Rough 10 Polyester/Cotton Black/Gray S, M, L, XL 9688V D1483 
3 Rough 10 Cotton/Polyester Blue/White S, M, L, XL FG305 44369 
3 Sandy 13 Nylon Blue/Gray S, M, L, XL 96731 44464 
4 Rough 10 Cotton/Polyester Blue/White S. M, L, XL 9680 E4231 
4 Rough 10 Cotton/Polyester Blue/Gray S. M, L, XL FT300 44370 
4 балау 13 Nylon/Polyester Black/High-Visibility Yellow S, M, L, XL 96731HV 44390 
4 Textured = Cotton/Polyester/Acrylic Gray S, M, L, XL 9690 H7867 
Ninja Flex 
Rough 15 Unlined Gray/Red S, M, L, XL, 2XL N9680 E5406 
Jib 
SHWA. 


Natural Rubber Latex Coated Gloves 


Natural rubber palm coating provides high abrasion resistance 
along with a safe, secure grip. Rough textured surface grip 
provides optimum dexterity. Elastic wrist cuff keeps dirt and 
debris out. Ideal for construction, assembly, maintenance, mate- 
rial handling, and utilities. 

341 has water-resistant palm to ensure good tactility, even in 
wet environments. 

300 has breathable open-back design to keep hands cool. : 
330 has reinforced thumb crotch to help keep hands protected D1485 D1487 D1488 K2520 


and comfortable during hard-wearing jobs. 

317 is hi-vis color to provide protection in low-light conditions; ^ ^ series Ам ЛЕА Gauge | Lining Calor FRE n 

ideal for indoor or outdoor use. 341 2 13 Nylon Black/Blue K2521 
Я ; 1 300 4 10 Polyester/Cotton Blue/Gray D1485 

306 has dual latex coating with a second coating of aerated 330 4 10 Polyester/Cotton Black/Gray 01487 

latex foam. Built to withstand harsh weather; impermeable yet 317 4 10 Polyester/Cotton  Orange/High-Visibility Yellow 01488 

breathable to keep hands dry and cool. 306 4 15 Polyester Black/Blue К2520 
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Coated Gloves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


J3766 


H6316 


SAFETY 


PVC-Coated Seamless Knit Gloves 


» Stretchable knit wrist 


PVC-based HPT foam coating repels liquid and provides a firm, reliable grip in 
wet or dry conditions. 


Ninja work gloves feature a foam sponge coated palm and fingertips. 


UltraTech gloves have excellent touch and dexterity with coated palm and 
fingers. Breathable nylon shell is treated with Actifresh to help minimize odors. 


ANSI/ISEA 

Abrasion Coating > CHOOSE: Mfr. Item 
Description Level Finish Gauge Color Size Model Мо. 
Ninja HPT 3 Smooth 15 Black M, S, L N9699  J3766 
UltraTech HPT 4 Sandy 15  Black/Gray XS, S, M, L, XL, 2XL 9699 H6316 


Foon 


@ 


SAFETY 


H6530 


Thermal Lined PVC-Coated Gloves 


Ninja Ice —Soft acrylic terry liner with HPT palm and fingertip coating that 
stays soft and flexible in temps. down to -4°F. Liquid-repellent HPT (hydropellent 
technology) coating offers a firm wet/dry grip. Treated with Actifresh to control 
odors. 


Ninja Coral—Clear PVC full dip and % black coral over-the-knuckle dipped 
coating offers dexterity, sense of touch, and protection, with excellent wet and 
dry grip, cut and oil resistance. High-visibility nylon shell and insulated acrylic 
terry lining for warmth. Treated with Actifresh to minimize odor. 


ANSI/ISEA 

Abrasion Coating Coating > CHOOSE: Mfr. Шет 
Description Level Coverage Finish Color Size Model Мо. 
Ninja Ice 3 Palm Smooth Black S, M, L, XL, 2XL N9690 01645 
Ninja Coral — 4 % Rough visitiity tange M,L,XL, 2XL N9695 H6530 
1710 GRAINGER. Find even 
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Find Glove sizing information on page 1687; Palm Coating and Liner information on page 1706. 


Ansell 
Textured PVC-Coated Gloves 


= Fully coated 

= For dry environments 

Very light and well-ventilated, these flexible, fully coated gloves have a cotton 
lining for all-day comfort. Light-duty work gloves offer excellent grip for handling 
small parts and objects. 


ANSI/ISEA Coating P CHOOSE: Mfr. Item 
Abrasion Level Finish Color Size Model No. 
2 Rough Yellow 22-515 D1498 


7,7%, 8, 9, 10 


Y 


glove 


PVC-Coated Gloves 


Nylon gloves have foamed PVC coated palms that resist glue, caulking mate- 
rials, and other adhesives and offer a strong grip in wet or oily conditions. 
Fine-gauge nylon provides dexterity and touch sensitivity, yet is hard-wearing 
and durable. 


ANSI/ISEA Coating > CHOOSE: Item 
Abrasion Level Finish Gauge Color . Size No. 
3 Sandy 15 Gray 6,7,8, 9, 10,11 — J3828 


on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Mechanic's Gloves 


Mechanic's Gloves 


= Synthetic leather palm 


FastFit—Ergonomically designed 2-pc. palm for a 
more comfortable fit, plus moisture-wicking TrekDry 
material to keep hands cool and dry. Reinforcement 
panels in high-wear areas help increase durabil- 


ity. Ideal for light-duty tasks such as automotive 


maintenance and repair, equipment operation, and 


manufacturing/assembly activities. 


> CHOOSE: 
Cuff Color 
FastFit 
Shirred Black 
Elastic Red, Blue, Black 
The Original 


Hook-and-Loop 


Mechanic's Gloves 

Box Handler—Sticky grip with super-tacky 
palm and fingertips. Breathable with knuckle 
impact protection. Features terry sweat wipe. 


ЕХО Modern—Made for outdoor performance 
and protection, with neoprene impact guards 
on the knuckles and materials that stand up to 


moisture. Hook-and-loop closure provides a snug 


fit. Terrycloth sweat wipe. 


J4110 gloves have a water-repellent coating for 
extra moisture protection. 


J4114's full goatskin palm won't shrink or stiffen 


after wetting. Goatskin finger reinforcements 
provide maximum durability and extended wear. 


ЕХО Motor Grip—Proprietary silicone fused 
palm and index finger provide a sure grip on 
tools and equipment. Features a TPR cuff puller, 
neoprene knuckle pads, and snug-fitting hook- 
and-loop closure. 


EXO Motor Pro—Neoprene knuckles help 
protect against impact from slipped wrenches 
and other tools. Snug hook-and-loop closure. 


EXO Motor Utility—Full-finger gloves with 
terrycloth sweat wipe. 


J4106 - Slip-on glove features an EXO embossed 


synthetic leather palm and suede cuff puller. 


J4117 - Leather-reinforced-palm lightweight 
shop glove has an easy-access cuff. 


Description Back Material Cuff Style 
Synthetic Leather Palm 
Box Handler Ribbed Stretch Nylon Slip-On 
EXO Modern Utility Spandex, Neoprene Slip-On 
EXO Motor Grip Spandex, Neoprene Slip-On 
EXO Motor Pro Spandex, Neoprene Slip-On 
EXO Motor Utility Spandex Shirred Slip-On 
EXO Motor 
Utility Leather Spandex Shirred Slip-On 
Reinforced Palm 
Heavy Utility Ribbed Stretch Nylon Slip-On 
Tuff-Chix Ribbed Nylon/Spandex = 
Ribbed Stretch Nylon Slip-On 
Кошу Spandex Slip-On 
Workforce Ribbed Stretch Nylon  Shirred Slip-On 
Wrenchworx Ribbed Nylon/Spandex Slip-On 
Goatskin Palm 
EXO Modern Spandex Slip-On 
EXO Motor Impact Slip-On 
Spandex, Neoprene Slip-On 
EXO Motor Pro Spandex, Neoprene Slip-On 
Ranchworx Ribbed Nylon/Spandex Slip-On 
Deerskin Palm 
EXO Motor Pro Spandex, Neoprene Slip-On 
Cowhide Palm 
EXO Motor Pro Spandex, Neoprene Slip-On 
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Black, Red, Blue, Black/Black 


Find Glove sizing on page 1687; find Cut-Resistant Mechanic's Gloves on page 1703. 


The Original—Durable palm protects 
hands from hot surfaces and materials. 
Form-fitting gloves have a 2-way stretch 
top and low-profile thermoplastic rubber 
wrist hook-and-loop closure. Reinforced 
thumb and fingertips help increase protec- 
tion and reduce wear. 


> CHOOSE: Item 
Size No. 


M/8, L/9, XL/10, 2XL/11, 3XL/12 G6911 
M/8, L/9, XL/10, 2XL/11, 3XL/12 G2415 


М/8, M/9, XL/10, 2Х1/11, 3XL/12, L/9 р0728 


Heavy Utility—Features ultra-abrasion- 
resistant, double-stitched DuraClad palm and 
fingertip pads. 


Tuff-Chix—Seamless fingertip design for 
comfort with easy-on cuff. 


Workcrew—Lightweight and breathable 
with reinforced synthetic leather in critical 
areas to boost durability. Features Airprene 
wrist closure and terrycloth sweat wipe on 
back of thumb. 


Workforce—TPR system protects knuckles 
from impact. Synthetic leather reinforce- 
ments. Sweat wipe located on the back of 
thumb. Features slip-fit cuff. 


Wrenchworx—Double-stitched padded 
palm is treated with PTFE for oil and water 
resistance. Saddle and fingertips are 
reinforced. 


ЕХО Motor Impact—Soft, pliable, and 
abrasion-resistant genuine goatskin leather 
palm. Full back-of-hand padding. TPR cuff 
puller and hook-and-loop closure. 


Ranchworx—Made of washable Bullwhip 
leather, with Duraclad abrasion-resistant 
reinforcements and TPR knuckle protection. 
Slip-fit cuff. 


»СН005Е: Item 

Color Size No. 
Black 06881 
Black/Gray J4110 
Black/Green J4109 
Black/Green J4108 
Black/Green 5/7, M/8, L/9, XL/10, 2XL/11 — 4106 
Black/Green 14117 
Black 66884 
Pink D1009 
Black/Yellow 5/7, М/8, 1/9, ХЕЛО 06886 
Black/Yellow 2XL/11 G6886 
Black G6887 
Black S/7, M/8, L/9, XL/10, 2XL/11 H4223 
Black/Gold J4114 
Black/Gold J4125 
Black/White 5/7, M/8, 1/9, XL/10, 2XL/11 — 4118 
Black/Gold J4119 
Black/Tan H4220 
Black/Gold 5/7, M/8, 1/9, XL/10, 2XL/11 .И120 
Black/Gold 5/7, M/8, 1/9, XL/10, 2XL/11 — 4121 


G2415 


D0728 


J4110 


J4109 


J4108 


D1009 


J4114 


SAFETY 
Mechanic's Gloves 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Find Glove sizing on page 1687; find Cut-Resistant Mechanic's Gloves on page 1703. 


K2782 


SAFETY 


Fingerless 


Mechanic's Gloves 

» Slip-on cuff 

Protect the palm and back of the hand 
while leaving the fingers open for 
better dexterity and sense of touch. 
Ideal for basic tasks in general main- 
tenance and repair operations, when 
sensitivity is needed for handling small 
parts, tools, or devices. 


D0619 and D0621 have breathable, 
mesh back. 

66882 has an open thumb, index 

and middle finger; the fourth and fifth 
fingers are closed for added protection. 
TPR knuckle protection and sweat wipe 
on the back of the thumb. 

K2782 has silicone-coated palm for 
extra gripping power. 


> CHOOSE: Item 
Color Size Brand No. 
Synthetic Leather Palm 
Black S, M, L, XL, 2XL Ironclad G6882 
Black 8,9, 10, 11, 12 Condor J7290 
Black S. M, L, XL, 2XL Mcr Safety K2782 
Black S, M, L, XL, 2XL Ironclad J5008 
Pigskin Palm 
Black L, M, S, XL Condor D0619 
Black; Blue; Silver M, L, XL Condor D0606 
Black L, M, S, XL Condor D0621 


Hi-Vis 
Yellow 


574 
High-Visibility 
Mechanic's Gloves 


= Synthetic leather palm 


Bright colors help promote awareness and safety compliance. 
Polyester and neoprene construction is designed to reduce hand 
fatigue and injuries and provide excellent grip, flexibility, comfort, and 
abrasion resistance. Hook-and-loop closure for secure fit. 


> CHOOSE: 
Color 
Yellow, Orange 


GRAINGER. 


ШІ 


1712 


P CHOOSE: Item 
Size No. 
S, M, L, XL, 2XL J7285 


J7287 


(е Жиен SZ. 


K2786 


K2133 


Impact-Resistant Mechanic's Gloves 


» Slip-on cuff 


Condor - Breathable cotton palm with polyester backing and TPR 


molded knuckle protection. 


MCR Safety - Rated ANSI/ISEA Impact Level 1. TPR rubber knuckle 
protection and silicone coating on palm for extra gripping power. 
Ringers Gloves - Rated ANSI/ISEA Impact Level 1. Nylon mesh 


backing with TPR knuckle protection. 


Closure P» CHOOSE: Item 

Type Color Size Brand No. 
Cotton Palm 
Hook-and-Loop Black 8,9, 10, 11, 12 Condor J7287 

Elastic High-Visibility Green 8,9, 10, 11, 12 Condor J7287 
Synthetic Leather Palm 

— Black S, M, L, XL Mcr Safety K2786 

Hook-and- .Hookandloop —  — Black: _XS. 8, M. L. XL, 2XL, 3X. — RingersGloves _K2133_ Black XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Ringers Gloves К2133 


f | 


їгөпстар/ WEAR. 


Impact-Resistant Mechanic's Gloves 


» Adjustable slip-on cuff 


General Utility—Foam-padded inner 
palm with double-stitched synthetic 
leather reinforcements on palm, 
fingers, and saddle. 


Vibration Impact—PTFE-treated 
palm repels oil and water and has 6 
gel-padded reinforcements. Neoprene 
knuckle protection. 


EXO Motor Impact—Features 

full back-of-hand padding with a 
breathable expansion chamber. Foam- 
padded, embossed synthetic leather 
palm, reinforced fingertips. TPR cuff 
puller and hook-and-loop closure. 


> CHOOSE: 
Description Color 
Synthetic Leather Palm 
General Utility Black 
Vibration Impact Black 
Black/Green 
ЕХО Motor Impact Black/Blue, Black/Red 
Super Duty Black 
EXO Project Impact Green/Tan 
Goatskin Palm 
Ranchworx Black/Tan 


Find even MORE on Grainger.com® 


Super Duty—Flexible Duraclad rein- 
forcements cover the palm, fingers, 
thumb, and saddle. Hook-and-loop 
wrist strap and terry sweat wipe. TPR 
protection for the back of the hand and 
fingers. 


EXO Project Impact—Vibration- 
absorbing palm, TPR impact protection, 
and a breathable expansion chamber. 
TPR cuff puller, and a hook-and-loop 
closure secures it to your wrist. 


Ranchworx—Made of Bullwhip 
leather with Kevlar reinforced saddle 
and thumb. Seamless fingertips and 
flexible TPR finger and knuckle protec- 
tion with extended cuff. 


> CHOOSE: Item 

Size No. 
S, M, L, XL, 2XLS, M, L, XL, 2XL 66883 
5, M, L, XL, 2XL, XS H4217 

S, M, L, XL, 2XLS, M, L, XL, 2XL J4112 
S, M, L, XL, 2XL 4126 
5,М,1, XL, 2XLS, M, L, XL, 2XL 66885 
S, M, L, XL, 2XL J4124 


S, M, L, XL, 2XL, 3XLS, M, L, XL, 2XL, 3XL H4221 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Mechanic's Gloves 


Find Glove sizing оп page 1687; find Cut-Resistant Mechanic's Gloves on page 1703. 


/Biranczan] 
High-Visibility 
Mechanic's Gloves 
= Synthetic leather palm 


Reflective accents and hi-viz colors help boost visibility and safety. Knuckles 
have impact protection. 


ЕХО —Performance-fit gloves have a convenient terrycloth sweat wipe 

on the thumb. Light-duty Utility style has an open cuff for easy access. 
Abrasion-Resistant style employs proprietary Duraclad reinforcements. Secure 
hook-and-loop wrist closure. 


KONG Operator—Lightweight gloves are designed for high dexterity in crane 
and machinery operation, mechanic work, and construction. Breathable spandex 
back and reinforcements in critical areas are high-visibility colors. 


I-Viz Reflective Utility—Padded gloves have a reinforced saddle, reflective 
zones on fingers and back of hand, and hook-and-loop closure. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 

Description Back Material Color Size No. 
EXO Utility Spandex Orange, Yellow 5, M, L, XL, 2XL — J4107 
ЕХО Abrasion-Resistant Spandex, Neoprene —Orange/Yellow — S, M, L, XL, 2XL — J4113 
KONG Operator Spandex Hi-Vis Yellow S, M, L, XL H6513 
j i m Ribbed Nylon/ Green S, M, L, XL, 2XL Н4218 
I-Viz Reflective Utility Spandex Orange — S,M,L XL 2XL H4219 


H3984 H3986 


High-Visibility Mechanic's Gloves 
= Synthetic leather palm 
3M Scotchlite reflective ink helps increase visibility. Gloves have form-fitting 


TrekDry upper material to keep hands dry and comfortable. Reinforcement 
panels in high wear areas for long life. 


FastFit—Anatomically cut thumb area of the palm provides a comfortable fit, 
while the elastic cuff allows easy on and off. 


The Original Hi-Viz—Seamless palm for a comfortable fit with secure 
hook-and-loop closure. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 

Description Cuff Color Size No. 
i i Yellow H3984 
FastFit Elastic Orange S, M, L, XL, 2XL ^ H3985 
The Original Hi-Viz Ноок-апа-Іоор High-Visibility Yellow H3986 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


J 
J5684 
High-Visibility 
Impact-Resistant 


A 
Mechanic's Gloves 


Designed with highly visible colors and rugged construction, including a 
reinforced thumb, for improved safety, fit, and durability. Low-profile gloves 
have extra protection on the fingers, thumb, and knuckles, to protect your 
hands from bumps, scrapes, and scratches without sacrificing dexterity. 
J5686 has 150g of insulation for cold weather conditions. 

J5685 features a Kevlar-reinforced palm for improved cut resistance. 


Palm Palm > CHOOSE: Item 
Material Construction Color Size No. 
Synthetic Leather Double Layer Yellow S, M, L, XL, 2XL, 3XL — J5684 
PVC Triple Layer Blue 5, M, L, XL, 2XL, 3XL — 5686 
Kevlar? Triple Layer Green S, M, L, XL, 2XL, 3XL — J5685 
G9246 
K2032 


K2134 


Жиен emm SZ, 


High-Visihility Impact-Resistant 
Mechanic's Gloves 


ForceFlex—Padded, reinforced Kevlar palm for increased abrasion- and 
puncture-resistance. Mesh fabric backing with molded TPR padding for finger 
and hand protection. Extended neoprene cuff offers wrist protection. 
Hex1-2131—Durable TP-X palm with reinforced stitching. Full back-of-hand 
protection and neoprene cuff with hook-and-loop closure. 

Ringers R162—Padded palm with TPR knuckle and back-of hand protection. 
Touchscreen compatible tips on thumb, index, and middle fingers. 


ANSI/ISEA > CHOOSE: Item 
Description Impact Level Color Size Brand No. 
Kevlar? Palm 
ForceFlex 1 Black/Gray/Orange М, і, XL, 2XL, 3XL Mcr Safety 69246 
Synthetic Leather Palm 
Hex 2131 1 Black/Hi-Vis Yellow 5, XL, XS, 2XL, 3XL HexArmor К2032 
Ringers R162 1 Orange/Red/Yellow X5, 8 M XL Ringers Gloves K2134 


SAFETY 
Mechanic's Gloves 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


34901 Green/ Hi-Vis Yellow/ Orange L 
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Find Glove sizing on page 1687; find Cut-Resistant Mechanic's Gloves on page 1703. 


High-Visibility Impact-Resistant Mechanic's Gloves 


Industrial Impact Cotton Corded—Cotton cording 
provides all-around grip at an economical price for oil 
and gas, mining, demolition, heavy construction, and 

rigging applications. 


EXO Industrial Athlete Hi-Viz Impact—Performance- 
fit gloves for demanding jobs have a vibration-reducing 
reinforced palm and all-around impact protection, plus 
reinforced fingertips. Reflective accents and hi-viz colors 
help boost visibility and safety. Secure hook-and-loop 
wrist closure. 


Industrial Impact Rigger—Duraclad reinforced palm, 
rope channel, and thumb boost grip and durability for 
heavy industrial environments, oil extraction and refin- 
ing, mining, demolition, and rigging. 


KONG Dexterity Super Grip—Proprietary Diamondclad 
silicone-fused palm offers nonslip performance and 
maximum dexterity on wet and oily surfaces. Designed 
for complete hand and finger impact protection in 
rugged oil and gas environments. Abrasion-resistant 
materials are used in the reinforced saddle and thumb. 


KONG Oil and Waterproof—Gloves also are windproof 
for protection and comfort in harsh conditions on the rig 
or in the fields. Breathable material lets sweat evaporate 
to help keep hands dry and warm. Proprietary palm 

material offers superior abrasion resistance. Hi-viz palm 


and back of hand, multilayer microfleece insulation, and 
impact-resistant knuckle, finger, and metacarpal protec- 
tion round off the rugged design. 


KONG Original SDX2—Developed specifically for the 
oil and gas industry. Breathable nylon back with dotted 
palm for firm grip and abrasion resistance. 


KONG High Dexterity Waterproof—Synthetic 
suede dotted palm offers firm grip in any conditions. 
Waterproof insert with polyester lining. 


Vibram Rigger—Antistatic, antisaturation gloves are 
made for extreme durability and maximum grip when 
handling ropes and cables. The design features a 3-D 
beveled rope channel to boost directional grip, and 
impact-protective base of palm. 


Vibram 0.B.M. and 0.B.M. XOR—Oil-based Mud Palm 
(0.B.M.) line is made for dirty, greasy jobs, with a tread 
pattern designed to channel high-viscosity lubricant 

and cold-temperature flexibility. The impermeable palm 
has an impact-protective base. Fingertips are designed 
for maximum grip on saturated tools and equipment. 
Maximum dexterity also is designed into these extremely 
durable gloves. 0.B.M. gloves have PTFE protection on 
shell fabrics for increased resistance to oil and water. 
0.B.M. XOR (Extreme Oil Resistance) have a nitrile- 
coated cotton shell good for saturated environments. 


ANSI/ISEA > CHOOSE: Item 
Description Impact Level Cuff Color Size No. 

Cotton Corded Palm 
Industrial Impact Cotton Corded 2 Gauntle Green/Red S. M, L, XL, 2XL, 3XL J4184 
Synthetic Leather Palm 
EXO Industrial Athlete = Adjustable — Black/High-Visibility Orange — S, M, L, XL, 2XLS, M, L, XL, 2XL — J4116 
Hi-Viz Impact Ls Adjustable —— Orange/High-Visibility Yellow 5, M, L, XL, 2XLS, М, L, XL, 2XL — J4115 
Industrial Impact Rigger 2 Gauntle Black/Green S. M, L, XL, 2XL, 3XL J4906 
KONG Dexterity Super Grip 2 Gauntle| Green/Yellow M, L, XL, 2XL H4222 
KONG Oil and Waterproof 2 Knit Wrist Blue/Yellow M, L, 2XLM, L, 2XL H4227 
KONG Original SDX2 2 Gauntle Orange S, M, L, XL, 2XLS, M, L, XL, 2XL 09256 
KONG High Dexterity Waterproof 2 Gauntle Black/Yellow S. M, L, XL, 2XL, 3XL J7586 
Vibram Vulcanized Rubber Palm 
Vibram Rigger = Gauntle Black/ Green/ Hi-Vis Yellow S. M, L, XL, 2XL, 3XL 44901 
Vibram O.B.M. Gauntle Black/ Hi-Vis Yellow/ Red S. M, L, XL, 2XL, 3XL J4898 
Vibram 0.B.M. XOR — Gauntle S. M, L, XL, 2XL, 3X J4900 


High-Visihility Impact-Resistant Mechanic's Gloves 
Feature 3M Scotchlite reflective ink to increase visibility and have moisture wicking TrekDry 
material to help keep hands dry. Thermal plastic rubber (TPR) protects knuckles and fingers, while 
Poron XRD palm padding absorbs impacts. Rubberized tacky material on the thumb and index 


finger help improve grip. 


Description Cuff 
M-Pact Hook-and-Loop 


PERFORMANCE WEAR 


Summit Reflective 


fleece is stretchable, 
durable, and breathable. 
Reflective logos enhance 
nighttime visibility. 


provide durability and grip 
in all conditions. 


Description 
Summit Reflective Fleece 
Cold Condition 
Cold Condition Waterproof 
Tundra 


H4225 


Find even MORE on Grainger.com? 


Fleece—Windproof 3-layer 


Reinforced palm and fingers 


Color 
Yellow 


Insulated Mechanic's Gloves 


Cold Condition—3-layer 
construction with micro- 
fleece liner. PTFE-treated 
shell repels water and 

oil. Reinforcements on 
palm, fingers, and saddle. 
Neoprene knuckle and 21⁄4" 
cuffs. H4226 is waterproof 
and windproof with a 
breathable insert. 


Item 


> CHOOSE: 
i No. 
H3975 


Size 
8,9, 10, 11, 12 


Tundra—3-layer insula- 
tion is waterproof and 
windproof. 3M insulation for 
warmth. Kevlar reinforce- 
ments on fingers, thumb, 
and saddle. Rugged shell 
with impact-resistant 
knuckles. Extended cuff 
with hook-and-loop closure. 


P CHOOSE Item 
Color Size No. 
Black S. M, L, XL, 2XL H4228 
Black 5, M, L, XL, 2XL H4224 
Black S. M, L, XL, 2XL H4226 
Black S. M, L, XL, 2XL H4225 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
Task Gloves 


Task & Chore Gloves 


Task and chore gloves are lightweight gloves used to keep hands clean and 
protect against scrapes and abrasions in low-risk environments. They are used 
in general warehouse and shipping tasks, landscaping, light assembly, general 


maintenance, and light automotive work. 


Coating Coating 
Finish Coverage Color 
Task and Chore with PVC Coating 
Mediumweight 
High-Visibilit 
Dotted Palm and Thumb Orange/Black 
Heavyweight 
Dotted Palm and Thumb White/Black 
Task and Chore Uncoated 
Lightweight 
None Uncoated Beige 
Mediumweight 
None Uncoated Beige " 
High-Visibility Green, 
None Uncoated  High-Visibility Orange 
Task and Chore with PVC Coating К 
Dotted Palm Brown 
Task and Chore Uncoated 
Lightweight 
None Uncoated Brown 
Cut and Sewn Uncoated 
None Uncoated White 
Task and Chore Uncoated 
None Uncoated White 
None Uncoated Brown 
Mediumweight 
None Uncoated Brown 
None Uncoated Brown 
Task and Chore with PVC Coating 
Heavyweight 
Dotted Palm Beige/Blue 
Dotted Palm Beige/Black 
Dotted Full Beige/Black 
Striped Palm Beige/Blue 
High-Visibility 
Dotted Full Yellow/Black 
High-Visibili 
Dotted Full Orange/Black 
Knit Uncoated 
Lightweight 
None Uncoated Beige 
Mediumweight 
None Uncoated Beige 
None Uncoated White 
Heavyweight 
None Uncoated Gray 
None Uncoated White 
None Uncoated Gray 
None Uncoated Beige 
None Uncoated Beige 
None Uncoated White 


Anti-Vibration Glove Liners 


Just wear under your gloves for an added layer of 
protection against impact and vibration. EN388 and 
EN420 Certified. 


Back Item Pkg. 
Material Color Size No. Qty. 
Я І u 2HEUS. E 
Cotton, Polymer Blue L 2HEV1 1 Pair 
XL 2HEV2 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Find more information about gloves and glove sizing on page 1687. 


D1411 


P CHOOSE: Item 
Size No. 
6:1 01413 
SL D1411 
S.L D1408 
Б.Т. D1409 

L H0580 
ЕЛІН 01427 
S.L D1416 

L D1415 

5 01415 
SE D1425 
SL D1432 
S.L D1423 
SL D1454 

S.L, XL D1448 
XS, S, L, XL, 2XL D1772 
SL D1455 

XS, S, L, XL D1768 

XS, S, L, XL D1769 
S,L D1437 

XS, S, L, XL 11441 ” ы 
Х5, 01439 
S.L D1436 
5, 10936 

XS, S, L. XL D1442 
5,1 01446 

S, L, XL D1767 
S, L, XL D1444 


Fingerless Glove Liners 


Stretchable poly/cotton glove liners are worn 
under gloves to absorb perspiration and wick 
away moisture. Gel palms absorb impact. 


EN388 and EN420 Certified. 
Item Pkg. 
L — Material Color — Size No. _ Qty. 
{> буп White Universal—SUUR3 — 100 


D1437 


Thermal Glove Liner 


= One size fits most 

Thermostat®/Lycra® blend removes perspiration and 
keeps warm, dry air next to the skin. Excellent for cold 
food processing, cold storage activities, and commercial 
fishing. 


> CHOOSE: Item 
Color No. 
Navy, White H0554 
1715 


SAFETY 
Knit Gloves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find more information about gloves and glove sizing on page 1687. 


Coated String Knit Gloves 


Seamless construction with knit wrist for a close, comfortable fit and enhanced 
dexterity. 


A. to B., Palm-Coated—Available with a raised dot pattern on the palm side 
or flat-dipped pattern on the palm and sides of the fingertips. Flat-dipped gloves 
conform to the hand and resist degradation through stretching. 


C. to l., Double-Sided Coating—Gloves coated on both sides are fully 
reversible for extended wear. Available with a raised dot pattern, flat dipped, or 
with a fish net pattern. 


Coating Coating P CHOOSE: Item 
Key Glove Materials Material Finish Color Size No. 
Palm-Coated 
A Cotton/Polyester PVC Dotted Beige/Black S, L, XL D1448 
B  Cotton/Polester PVC Smooth Red/White S, L, XL D1771 
Double-Sided Coating 
C  Cotton/Polyester PVC Smooth Beige/Black 5,1 01452 * 
D  Cotton/Polyester PVC Dotted Beige/Black XS, S, L, XL, 2Х 01772 
E Cotton/Polyester PVC [опей Beige/Blue 5,1 01454 
F Cotton/Polyester PVC — Striped Beige/Blue 5,41 01455 
G Acrylic PVC Dotted High-Visibility Yellow/Black XS, S, L, XL 01768 
H Acrylic PVC Dotted High-Visibility Orange/Black XS, 5, L, XL D1769 
| Cotton/Polyester Nitrile Dotted Beige/Red S, XL D1457 
1 Cotton Nitrile Dotted Beige/Red L D1457 
* Fingerless 
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Find even MORE on Grainger.com® 


D1767 


String Knit Gloves 


Ambidextrous with seamless construction. Knit stretches for fit and breathability. 


D1436 


Cotton—Absorb perspira- P CHOOSE: Пет Pkg. 
tion and moisture. Prevent сізше Color —— Size No. шу. 
chafing. 7 Beige — S,L XL 01767 1Рајг 
я Polyester 
Polyester—For use іп elec- 7 White $,L,XL D1444 1Pair 
tronics industry, painting, 13 White XS, S 01439 1 Pair 
i i Polyester/Cotton 
and delicate parts handling. Beige XSS.LXL 01441 + Pair 
Polyester/Cotton—Allow 7 Mb. cu 01765 144 Pair 
comfort while reducing 7 Gray SL D1436 1 Pair 
hand fatigue. D1436 is 7 Gray XS,S,L XL D1442 12 Pair 
j 7 Beige 5,1 01446 1 Pair 
constructed with recycled 13 Beige ST D1437 1 pair 
poly/cotton material. Ase Eat Fingerless Design 
Beige S, L, XL D1766 1 Pair 


Inspection Gloves 


Keep hands cool and dry. Durable 
white gloves absorb perspiration. 
White color. 


Fabric Item Pkg. 
Description Weight Size No. Qty. 
Cotton 
Light Men's One Size Fits Most 4JC97 12 Pr. 
Women's One Size Fits Most 4JC98 12 Pr. 
Е Men's One Size Fits Most 4JC99 12 Pr. 
Unhemmed Medium Women's One Size Fits Most 4JD01 12 Pr. 
Heavy Men's One Size Fits Most 4JD02 12 Pr. 
Women's One Size Fits Most 4JD03 12 Pr. 
Polyester 
Women's S 4JD10 12 Pr. 
Women's M 4JD09 12 Pr. 
Hemmed Medium Women's L 4JD08 12 Pr. 
Men's M 4JD12 12 Pr. 
Men's L 4JD11 12 Pr. 
Nylon 
Men's One Size Fits Most 4JD15 12 Pr. 
Hemmed Heavy Women's Women's One Size Fits Most Жи 1 _ Size Fits Most 4JD14 12 Pr. 


Fingertip Coated 
Seamless 
Knit Gloves 


Low-lint nylon material and seam- 
less construction with a polyurethane 
fingertip coating for greater dexterity 
in light assembly, manufacturing, and 
small part handling applications. 


Ww 


Coating Coating > CHOOSE: Item 
Material Coverage Size No. 
Polyurethane Fingertips S, M, L, XL, 2XL Ј4914 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Leather Gloves 


Find more information about gloves and glove sizing on page 1687. 


Leather Glove Information 


GRADE MATERIALS 
Leather Grade—As a natural product, leather material can vary in Cowhide—Durable and comfortable Goatskin—Soft and supple 
color, thickness, and response to water, heat and cold. Standard leather that maintains a good appearance leather with excellent dexter- 
leather is usually cut from the shoulder of the animal hide, where the over time. Excellent abrasion resistance ity. It has better abrasion-, 
Skin is not as soft as premium leather. It has more apparent flaws or and breathability. tear-, and water-resistance 
surface marks than premium leather. Premium leather is normally cut than other leathers. 
from the belly of the animal hide making it softer than standard grade Deerskin—Soft, lightweight leather 
leather. It has fewer scar marks or other blemishes. Leather cut from that conforms easily to the hand for high Pigskin—Flexible leather that 
the side and shoulder of the animal offers high durability. Full- or top- comfort and flexibility. It has a longer softens with use, withstands 
grain leather comes from the external side of the hide and is typically lifespan than cowhide and is warmer than ^ moisture without becoming 
smooth. Split leather or suede is more economical, but not as durable other leathers. Suitable for jobs where stiff, and is more breathable 
as grain leather. optimal dexterity is important. than other leathers. 
— | THUMB STYLES CUT STYLES 
=| Keystone—Provides higher levels of comfort, durability, and mobility Gunn—Seamless back for greater comfort; the palm 
.—— than other thumb styles. An inset thumb has a separate piece of fabric side of the middle 2 fingers is sewn into the palm at 
to allow the thumb to rest in a natural position for increased dexterity. the base of the middle 2 fingers. Reinforced seam 
Wing—Thumb is sewn out to the side and welts are added to the with a welt increasing gloves’ durability and wear life. 
seams for added strength and to relieve some stress on the palm. 
Offers comfortable gripping and free thumb movement. қ Clute—Parallel seams on back of glove made from 
Straight—Has a continuous piece of fabric extending straight from the м a continuous piece jof leather for greater ease of 
T \ movement, comfortable gripping, апа a гооту fit. 
wrist with a sewn seam around the thumb. Has less mobility than other % УП \ 


thumb styles. 


CUFF STYLES 


Knit Wrist ч Safety—2" Gauntlet— 
cuff length Extended 
4" cuff 


Leather Driver's Gloves 

a Full leather palm and back 

= Gunn cut 

Comfortable work gloves cover the entire hand with excellent abrasion resis- 
tance and breathability. Lined gloves offer thermal protection and comfort for 
hot or cold working conditions. 

H6336 and J4938 have extra-strong Kevlar stitching that is stretch resistant 
to help keep the seam tight. 


J4938 has thermoplastic rubber finger and back-of-hand impact protection. 


Glove Palm Thumb > CHOOSE: Item 
. Material — Style Lining Cuff Color Size No. 
Standard Grade 


Cowhide Straight Unlined Shirred Wrist White 


~ Cowhide Keystone Unlined Shirred Wrist — Yellow 
. Cowhide — Straight Unlined |  Shirred Wrist Gray 


Cowhide Keystone Unlined Shirred Wrist Beige 


Cowhide Keystone Thinsulate Knit Wrist - Black 


Cowhide Straight | Jersey Shirred Wrist Beige, White 
. Cowhide Keystone Thinsulate Slip-On __ Golden Yellow 


Cowhide Keystone Thermal Cotton — Slip-On Cream 
Goatskin Keystone Unlined Shirred Wrist — Gray 


Pigskin Keystone Unlined Shirred Wrist Beige 


_ Cowhide Keystone Unlined Shirred Wrist — Off White 


Cowhide Straight Unlined White 
Cowhide Keystone Unlined Yellow. 
Cowhide Keystone Unlined Yellow 
Cowhide Keystone Unlined Yellow 
Cowhide ^ Straight Unlined Yellow 


. Cowhide Keystone Unlined Shirred Wrist Brown/White 


. Cowhide Wing Jersey Shirred Wrist Gold/Yellow 


— Cowhide Keystone — Jersey Slip-On Beige X 
_ Cowhide Keystone Thinsulate Slip-On Cream „M, L, X 
Goatskin Keystone Unlined Shirred Wrist Beige „M,L,XL D1646 


* Split leather palm patch. f Kevlar stitching. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


SAFETY 
Leather Gloves 


Leather Driver's Gloves 


» Full leather palm and back 

» Gunn cut 

= Unlined 

= Shirred slip-on cuff 

Cowhide gloves offer a good balance of abrasion 
resistance, dexterity, durability, and comfort for 
everyday general maintenance, construction, and 
industrial tasks. H4152 has cowhide palm and split 
leather back. J3520 has double palm to increase 


SAFETY 


strength and wear resistance. J3527 is sewn with 
Kevlar. 


Deerskin gloves are naturally soft and comfortable 
for extended wear. 

Goatskin gloves are a very supple leather with a 
soft feel and excellent flexibility. 

Pigskin gloves offer excellent abrasion resistance 
and retain their softness, even after exposure to 
water and moisture. 


Glove Palm Thumb 
Material Style 
Standard Grade 
Cowhide Straight 
Cowhide Keystone 
Deerskin Keystone 
Goatskin Straight 
Goatskin Keystone 
Pigskin Straight 
Premium Grade 
Cowhide Straight 
Cowhide Keystone 
Cowhide Wing 
Cowhide Wing 
Cowhide Wing 
Deerskin Keystone 
Goatskin Keystone 
Pigskin Keystone 


Leather Palm Work Gloves 


Provide abrasion resistance and protection for heavy-duty jobs. Durable leather palms with comfortable, 
breathable backs. Lined gloves keep hands warm when working in cold environments. Gunn cut, except 
gloves with straight thumb style are clute cut. Strong polyester stitching except where noted. Hi-Vis gloves 
have 3M Scotchlite reflective material. 


Glove Palm Back Thumb 
Material Material Style Lining 
Standard Grade 
Cowhide Cotton, Polyester Wing Unlined 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide Polyester Wing White Non-Woven Fabric 
Cowhide Polyester Wing Nylon with WarmTex(R) 
А А Nylon Laminated 
Cowhide Polyester Wing with Insulation 
Cowhide Cotton, Polyester Wing Unlined 
Cowhide Cotton, Polyester Straight Unlined 
Cowhide Cotton Win Unlined 
; ; Thinsulate and 
Cowhide Cotton Wing Waterproof 
Cowhide Canvas Wing Soft Brushed Nylon 
; ; Thinsulate and 
Cowhide Cotton Wing Waterproof 
Cowhide ^ Cotton Canvas Wing Nylon with WarmTex(R) 
Goatskin Cotton Wing Nylon with WarmTex(R) 
Premium Grade 
Cowhide Cotton Wing Nylon with WarmTex(R) 
Cowhide ^ Cotton Canvas Wing — Nylon with WarmTex(R) 
Cowhide Cotton Wing — Nylon with WarmTex(R) 
Cowhide Polyester Wing Insulated 
Cowhide Polyester Wing White Non-Woven Fabric 
Cowhide Cowhide Wing Thinsulate 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide Cotton, Polyester Wing Nylon with WarmTex(R) 
Cowhide Cotton Straight Unlined 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide Cotton Straight Unlined 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide Cotton, Polyester Wing Polyester 
Cowhide Cotton Wing Unlined 
Cowhide 
( Double Polyester Wing Insulated 
Palm 
Pigskin Cotton, Polyester Wing Thinsulate 


* Extra-strong Kevlar stitching. 
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> CHOOSE: Item 
Color Size No. 
Beige S, M, L, XL, 2XL J3512 
Cream S, M, L, XL H4152 
Yellow S, M, L, XL J3544 
White S, M, L, XL J3548 
White S, M, L, XL H7876 
Beige S, M, L, XL J3534 
Cream XS, S, M, L, XL, 2XL H5447 
Cream XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL H4823 
Beige S, M, L, XL, 2XL J3520 
Beige S, M, L, XL J3523 
Beige S, M, L, XL J3527 
Gold S, M, L, XL H7868 
White S, M, L, XL, 2XL J3549 
Beige S, M, L, XL, 2XL, 3XL H5448 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Cuff Color Size No. 
Safety Gray XS, S, L, XL, 2XL 01559 
Safe Gray XS, S, L, XL, 2XL 01561 
High-Visibility 
Safe Green S, M, L, XL D1683 
Knit Wrist Hi Visibility 
with Safety Green/Gray S M, L, XL E 
ТЕТЕ High-Visibility 
Knit Wrist Orange S, M, L, XL D1689 
Gauntlet Gray S, L XL D1562 
Knit Wrist Gray 5, L, XL D1558 
Safe Gray S E XL D1563 
Safety Cuff with 
foy Nt" Blue/Vellow M,L D1599 
Safe Denim Blue/Tan L, XL D1597 
Safe White/Gray L, XL D1666 
Brown/Blue, 
Sate brown/black/white LX. D1668 
Blue/White, 
Safe Red/White S, M, L, XL D1577 
Rubberized Gray S,M,L,XL 01579 

Safe Gray S, M, L, XL D1581 

Safety Gray S, M, L, XL D1582 

SEE High Visibility 
Knit Wrist Lime S, M, L, XL D1695 

High-Visibility 
Safety Orange S, M, L, XL D1684 
White/High- 

Safety Visibility Orange S,M,L,XL,2XL ЈА937 

Safety Blue/White S, M, L, XL, 2XL 01575 

Safety Black/Beige S, M, L, XL, 2XL .4948 
Knit Wrist Red Striped S, L, XL D1564 

Safety Red/White S, L, XL, 2XL D1565 
Gauntlet Gray S, L, XL D1566 

Safety Gray S, L, XL D1567 
Gauntlet Gray 5,1, XL D1568 
Knit Wrist Blue/Gray S, L, XL D1569 

Safety Gray SL XL D1571 
Gauntlet Gray S.L, XL D1572 

Blue/Gray/Green, 

Safety Blue/Gray S, L, XL D1573 
Knit Wrist Beige/Blue L, XL D1595 
Gauntlet Blue/Yellow L, XL D1576 

T High Visibility 
Knit Wrist Orange S, M, L, XL D1697 

Gold Yellow/ 
Safety Blue Stripes M, L, XL D1664 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


H7868 


D1559 


D1597 


D1572 


H7876 


D1599 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Leather Gloves 
gm ^ 
| 
т 
MCR J3492 D1699 D1705 H7875 
SAFETY Di 585 
Leather Palm Work Gloves 
Heavy-duty gloves provide protection and abrasion ao. i E74 Linlag on a a hay | 


resistance for demanding work environments. Leather -Standard Grade 


palms and breathable back material for comfort. Gloves Cowhide Cotton Canvas Wing Cotton Fleece — Safety Beige S,M,L,XL J3492 
ith hi-vi j j Cowhide Cotton Canvas Wing Cotton Fleece ^ Safety Beige È 26J609 
with hi-vis colors have reflective stripes on the back to Pigskin CottonCanvas Wing Cotton Fleece Safety Gray Е 26637 
increase safety when working in low-light or high-traf- — "premium Grade i ” 
fic locations. Pigskin gloves won't stiffen after getting Cowhide Cotton Canvas Wing Cotton Fleece — Safety = Gray/Tan S,M,L,XL,2XL 01583 
«d ing i iti Cowhide Nylon Wing Unlined Slip-On Black/High-Visibility Orange S,M,L,XL D1699 
wet; ideal when working in damp and wet conditions. Cowhide Cotton Canvas Wing Cotton Fleece — Safety Gray S,M,XL,2XL J3479 
D1583, D1585, and J3484 are sewn with extra- Cowhide Cotton Canvas Wing Cotton Fleece — Safety Gray 5, M, L, XL, 2XL Н5446 
strong Kevlar thread. Cowhide Cotton Canvas Wing ^ Cotton Fleece Gauntlet Gray M, L, XL D1585 
Cowhide Cotton Canvas Wing — Cotton Fleece Safety Gray M, L, XL J3484 
J3479 and J3484 have double leather palms for Cowhide Cotton Canvas Wing Cotton Fleece — Safety Gray L 2ELF4 
added protection. Goatskin Nylon Keystone Thermosock? _ Slip-On Black/Lime/White . SM,LXL 01707 
Р Қ 7 Pigskin Nylon Wing Тһеппобоск?> Knit Black Palm, HiVis Orange and Yellow Back $, М, L, XL D1705 
D1699 and D1707 are slip-on with adjustable hook- Pigskin Cotton Canvas Wing Cotton Fleece — Safety Beige S,M,L,XL 113489 
and-loop closure at wrist. Pigskin Nylon Wing Cotton Fleece — Safety Gold, HiVis Orange and Yellow S,M,L,XL H7875 


55LC78 


BOB DALE GLOVES 


Leather Palm 
Work Gloves 


= Universal fit 

= Gunn cut 

Durable, everyday work gloves have 
leather palm, index finger, and finger- 


MCR tips with a cotton canvas back for 
SATEN breathability. Wing thumb provides 
Leather good grip and movement. Leather 55LC60 
34945 knuckle strap across the back for 
Work Gloves added protection. 
D1578 
= Full leather construction on palm and back 55LC77 has leather palm patch. 
Condor—Seamless-backed gunn-cut gloves have reinforced seams for increased | 551060 has a double leather palm. 
durability and wear life. Wing thumb gives a comfortable grip and free movement. Palm Item 
MCR Safety—Select side-split leather gloves are sewn with extra-strong Kevlar БІН da Lining Cuff Style Color Size — No. 
thread. D1584 has a double palm with 2 layers of leather for added protection. Cowhide Cotton Fleece Safety Blue/Gray/Yellow 1/9 551С71 
Glove Thumb > CHOOSE: Item Cowhide Cotton Fleece Safety Blue/Tan/Yellow — L/9 551078 
Material — Style Lining Cuff Style — Color Size Brand No. Cowhide Cotton Fleece Safety Blue/Tan/Yellow — L/9 551075 
Premium Grade Cowhide Cotton Fleece Safety Green/Pearl L/9 551674 
Cowhide ^ Wing  Cotton/Polyester Gauntlet Gray S, L, XL Condor — D1574 Cowhide Cotton Fleece Safety Blue/Tan/Yellow 1/9 551077 
Cowhide Straight Cotton Fleece Safety Gray M, L, XL Mcr Safety 01584 Cowhide Cotton Fleece Safety Blue/Gray/Yellow ХІ/10 551070. 
Cowhide Wing Cotton Fleece Safety Gray L, XL Mcr Safety — 43486 Premium Grade 
Goatskin ^ Wing Cotton Gauntlet — Yellow S, M, L, XL, 2XL — Condor — J4945 Cowhide Cotton Fleece Gauntlet Gray/Teal L/9 551060 
Goatskin — Wing Unlined Hook-and-Loop Brown M, L, XL Condor D1578 Pigskin Cotton Fleece Safety Blue/Tan/Yellow —— L/9 551699 
Glove Clips 
Nonconductive plastic clip attaches to belt loop or clothing to hold 
gloves for easy access. 
> CHOOSE: Mfr. Item H7255 
Description Color Brand Model No. E5405 
Double Clip Black, Blue, Lime, Orange Condor = H7255 
Belt Clip Black, Blue, Lime, Orange, Red Squids By Ergodyne 3405 E5405 
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SAFETY 
Heat-Resistant Gloves & Mitts 


Find Reflective Aluminized Gloves on page 1732. 
Hot Mill Gloves 


= One size fits most 


Heat-resistant cut-and-sewn work gloves are suitable for 
a variety of industrial and manufacturing applications. 


Condor— Cotton Hot Mill gloves are clute cut. 4TJY2 


Scan. Order. Done. eT 
Details on page A1. 


SAFETY 


Kevlar/Cotton Hot Mill gloves are cotton/Kevlar blend to provide better 
abrasion resistance. Wool lined. 

MCR Safety—Cotton canvas gloves have a knuckle strap to protect back of 
hand. All slip-on styles have 2.5" band top. Styles 9132, 9132G, and 9136K 


\ and 4TJU8 have burlap liner for extra heat resistance. are heavyweight with a burlap lining for extra heat protection. Style 9124C 
N 21RJ34 has a 100% cotton liner. Style 9124K has a recycled material liner. 

ES Max. Fabric Item 
~ > Description Temp. Length Weight Cuff Style Color Brand No. 
“ N A / 250 °F 10 in 18 02 Knit White/Red Condor SMPK7 

j Cotton Hot Mill Gloves 275 °F 10 in 2202 Straight Beige Condor 6AJ18 

/ 275?F 11in 2202 Straight Beige Condor 2AP57 

Hot Mill 9132К 500 ^F 10.25 in 32 02 Slip-On Beige Mcr Safety 26J639 

j 500 °F 10.5 in 32 02 Straight Beige Condor 4TJY2 

Cotton Hot Mill Gloves 500 °F 12.5 in 32 02 Straight White/Red Condor 41108 

Hot Mill 91326 500 °F 12.5 іп 32 02 Gauntlet Beige Mcr Safety 265772 

Hot Mill 9124C 605 °F 10.25 in 18 о2 Slip-On Beige Mcr Safety 26218 

Hot Mill 9124К 605 °F 10.25 in 18 oz Slip-On Beige Mcr Safety 21RJ34 

Hot Mill 9132 605 °F 10.25 in 32 02 Slip-On Beige Mcr Safety 26674 

Hot Mill 9136K 605 °F 10.25 in 36 oz Slip-On Beige Mcr Safety 26J773 

660 °F 11 in 22 02 Gauntlet Yellow Condor 51354 

m a Kevlar/Cotton Hot Mill Gloves 660 °F 14 in 22 07 Gauntlet Yellow Condor 51355 
57355 660 °F 18 іп 22 02 Gauntlet Yellow Condor 51356 


к _—_ Mitt Covers fit over most 
4 a 3 gloves or mitts to add a second 
Боас арта A9055. layer of protection when 


handling hot items. Made from 


Kevlar knit material. 


Description 
Mitt Covers, Reversible 
Terry Cloth Lined Mitts 
Terry Cloth Lined Mitts 


Aramid Hand Mitts 
Fiberglass/Silica Hand Mitts 
HPPE Hand Mitts 


19TU13 i — 14 іп i 


61 RATO 


Heatworx 
Heat-Resistant Gloves 


Palms are heat, cut, abrasion, Heavy-duty gloves have a full 
and shrink resistant. Repel oil and Kevlar shell, Kevlar/Nomex blend 
water. Excellent protection for palm liner, and a molded silicone 
handling hot objects. Gauntlet cuffs. palm for enhanced heat and punc- 
Reinforced gloves utilize Hotshield ture resistance. Nomex stitching. 
palm technology. Back-of-hand and Note: Max. temp. may vary depending on 
palm liner are made with Kevlar, in application, weight of product, and length 
addition to Kevlar stitching. of time handled. 


D1723 


Heat-Resistant Mitts & Covers 


Terry Cloth cotton lined reversible 
mitts give 4 wearing surfaces per pair. 


Baker's pad features an elastic wrist 
strap. Cut and sewn loop-out. 11" 


Terry Cloth Baker's Pad, Sold Individually 


( 
Ес CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 


Aramid mitts offer heat and abrasion 
protection. 14" length. 
Fiberglass/silica and HPPE mitts are 
insulated for hot or cold applications. 


BOB DALE GLOVES 


Max. > CHOOSE: Mfr. Item 
Description Temp. Length Size Model No. 
Reinforced 450 °F 11 “in S, M, L, HW4 D1723 
Heavy-Duty 2 600°F 11 іп XL, 2XL HW6X D1724 
: M V» 
Heat-Resistant pe! 
Leather Gloves 3 
= One size fits most 
a Clute cut 
= Wool lined 2AH63 5T358 


Cowhide leather provides abrasion resistance in addition to heat resis- 
tance. Gloves have straight thumbs and are nylon sewn. Full leather 
gloves have leather palm and back with cotton safety cuff. Leather palm 
gloves have a cowhide palm and thumb with a gauntlet cuff. 


Max. Item 

Temp. Length No. 
Full Leather 

500°F 10 in 2AH63 


1720 GRAINGER. 


Ш 


Мах. 
Temp. 
Leather Palm 
482°F 
482°F 


Length 


11in 
14 іп 


Item 
No. 


51357 
51358 


length. 
Max. Item 
Temp. Length Color Cuff Style Brand No. 
480 °F gin Yellow Straight Condor 10296 
450 °F 10.5in Brown/White Straight Condor 4JD73 
450 °F 17 in White Gauntlet Condor 4JD74 
— — White — Condor 4JD55 
600 °F = Yellow = Chicago Protective Apparel 197013 
— 14in Beige Gauntlet Bdg 61KA10 
Beige Gauntlet Bdg 61KA11 
ZETEM 21 G/ 
High-Heat 3PWF1 56KE10 
Protective 
H Max. Item 
Gloves & Mitts Temp. Length Color Cuff Style No. 
Woven fiberglass fabric provides 28 
superior insulation and extreme heat 1,300?F  11in White Slip-On 3PWF1 
protection. 1,300?F  14in White Gauntlet 3PWE9 
^ 1,300?F  23in White Extended Gauntlet 3PWG1 
Zetex gloves are double-stitched and Mitts 
reinforced with a wool liner. aia 14іп White Slip-On 3PWF5 
r etexPius 
ZetexPlus gloves are made from fiber- “Gloves 
glass fabric treated with a vermiculite 2000 ЗЕ п in Теп Grot SENEZ 
i i 1 st in an auntle 
coating that boosts the heat resistance 2.000*F 23 іп Тап Extended Gauntlet 3PWG2 
of the glove, and provides protection at ^ 1500*F 23in Тап Extended Gauntlet 56KE12 
higher temperatures for a longer period Міне. — Sip БЕКЕТ 
к Я ор іп ап ір-Оп 
of time. 56KE11, 56КЕ12, and 3PWG4 2'000°F 14in Tan Gauntlet 3PWF9 
have double palm construction for 2,000°F 23in Tan Extended Gauntlet 3PWG3 
added protection. 2,000?F  23in Тап Extended Gauntlet 3PWG4 
Crusader Flex » 
Heat-Resistant Gloves Ansell 


2-pc. construction eliminates outseams for improved comfort, 


dexterity, flexibility, and grip. Nonwoven felt insulation on inner front 


for superior heat protection. Gray color. 


Max. P CHOOSE: Mfr. Item 
Temp. L Size Model No. 
400 °F 14in 9,10 42-474 D1613 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Heat-Resistant Gloves & Sleeves 


Find Reflective Aluminized Gloves on page 173. 


SAFETY 26H589 


H H 26K026 
Heat-Resistant Knit Gloves 
Loop-in style gloves reduce snags and increase C-TREAD GLOVES HEAVYWEIGHT TERRY CLOTH GLOVES 
longevity. Loop-out style protects against abrasion Ambidextrous gloves have a C nitrile coating to Lined, reversible gloves have extra heavyweight 
and provides nonslip grip. improve grip. Inner knit layer bonded to waffle design. material for extended wear and heat protection. 
corron TeRRY CLOT GLOVES ed E ае ен Ы FLAME-RETARDAM TERRY CLOTH GLOVES 
Reversible, seamless gloves provide 4 wear surfaces. ` ' Ambidextrous, lined gloves have extra heavy- 
Insulate against elevated temperatures. KEVLAR C-TREAD COATED GLOVES weight material. 
KEMLAPUTIDNELENDTENWFOLOTH GLOVES, ode, MOR SAFETY MEDUMWEIGT 
Reversible an mless with knit wrist. ү Е ` i i B 
eversible and seamless i Kevlar/cotton blend outer layer protects against cuts Seamless reversible gloves resist heat and abra 
KEVLAR COTTON LINER TERRY CLOTH GLOVES and slashes. sion for general purpose applications. 
Cotton interior absorbs moisture. Ambidextrous and COATED HEAVYWEIGHT COTTON BLEND GLOVES MCR SAFETY HEAVYWEIGHT 
seamless. Glove-within-glove design. Nitrile C coating for added Durable fabric protects hands from heat and cut 
NOMEX/KEVLAR GLOVE thermal protection, grip, and abrasion resistance. hazards. 
Ambidextrous glove has cotton lining. Ambidextrous with seamless knit construction. 
Max. Fabric Item 
Description Temp. Length Weight Cuff Style Size Color Brand No. 
Cotton Terry Cloth Gloves, Loop-Out 250 °F 8.25 іп 24 oz Knit 5 Beige Condor 3AP36 
250 °F 8.75 in 24 oz Knit 5 White Condor GAF64 
Cotton Terry Cloth Gloves, Loop-In 250 °F 9in 16 oz Knit S White Condor 5AP60 
Cotton Terry Cloth Gloves, Loop-Out 250 °F 9 in 24 02 Knit L White Condor 3AT17 
250 °F 9.75 in 24 oz Knit [8 White Condor 2AP49 
Cotton Terry Cloth Gloves, Loop-In 250 °F 10 in 16 oz Knit L White Condor 5AV90 
Keviar/Cotton Blend Terr Cloth Gloves, Loop-Out — "sry =F йт 2404 (i t VilowBown Condor SMPK 
Kevlar Cotton Liner Terry Cloth Gloves 500 °F 10 in 24 02 Knit L Yellow Condor 2AK66 
Nomex/Kevlar Glove, Sold Individually 480 °F 11.5 in = Knit L White Condor 1ZPP3 * 
C-Tread Knit Glove, Extended, Sold Individually 400 °F 18 in == Knit L White Condor 2ENE3 * 
C-Tread Knit Gloves 480 °F 10.75 in — Knit XL Beige Condor 4А277 
C-Tread Knit Gloves, Steamproof 482 ^F 10.75 in = Knit L Beige Condor 1AHE9 
Kevlar C-Tread Coated Gloves 400 *F 11 in 95g Knit XL Beige Condor 51942 
Coated Heavyweight Cotton Blend Gloves 605 °F 10.5 in 24 02 Knit L Beige Condor 4JF36 
R 450 °F 10.5 in 40 oz Slip-On XL Brown Condor 41694 
Heavyweight Terry Cloth Gloves 450 *F 13n 40 oz Gauntlet XL Brown Condor AJC91 
Flame-Retardant Terry Cloth Gloves = = = Gauntlet XL Red Condor 41692 
Mediumweight Cotton Terry, Loop-Out 500 *F 85in 18 02 Knit 5 Beige Mcr Safety 26H630 
Mediumweight Cotton Terry, Loop-In 500 °F 9.75 in 16 02 Knit 5 бгау Mcr Safety 26H589 
X-Heavyweight Cotton Terry, Loop-Out 400 °F 10.75 in 32 02 Knit L Beige Mcr Safety 26J731 
500 °F 10.25 in 28 oz Knit L Brown/White Mcr Safety 392D32 
Heavyweight Cotton Terry, Loop-Out 500 *F 18.5 in 32 02 Gauntlet L Brown/White Mcr Safety 26K344 
605 °F 13.5 in 28 oz Gauntlet L Blue Mcr Safety 26K026 


* Sold individually. 


SAFETY 


Heat-Resistant Knit Sleeves 


= Sold individually 

Elastic on both ends keeps sleeve snugly in place. 10096 Cotton 
sleeve protects full arm from heat. Terry Cloth sleeves have loop out 
fabric that provides both heat and abrasion protection. 


Max. Fabric Item 
Description Temp. Length Weight ^ Color Brand No. 43084 
100% Cotton 200 °F i7in  9oz/sqyd White Condor — 1NXN1 


Terry Cloth, Med. Wt. 200°F 16іп 902 Beige Condor 4086 1NXN1 


Terry Cloth, Heavy Wt. 350 °Е 19in 9 oz. White Condor — 4JD84 
Terry Cloth 392°F 18іп 16 02 Beige Мег Safety 392033 
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SAFETY Scan. Order. Done. =S 
Welding Gloves Details on page A1. 


Find Glove sizing information on page 1687; find Material and Style information on page 1717. 


4 Kuer ( ) 
[corar] "STEINER, SAFETY TILLMAN" 


Welding Gloves 


APPLICATIONS 
Stick—Thick, heavy-duty gloves with welted seams offer superior burn, spark, and high heat protection. 


D1604 


MIG—Provide good burn, spark, and medium heat protection. Lighter with good dexterity to allow operation 
of trigger and welding guns. 


TIG—Thinner leather provides superior feel and dexterity with light burn, spark, and heat protection. 


Palm Back Stitchin > CHOOSE: Mfr. Item 
D1657 4А263 Material | Material Length Lining Material Cuff Style Color Size Brand Model No. 
Stick 
Cowhide Cowhide 12 Yin ЕГА Polyester башті! Gray M Condor — D1603 
Cowhide Cowhide 12 Yin ЕДІ Kevlar? баштіе Brown M Condor — D1604 
Cowhide Cowhide 13 Yin оп Kevlar? ^ Gauntle’ Blue M Condor — D1657 
——— — 5 Lo LL EDyesig _ —___———————————- 
Cowhide Cowhide 14 in NODE Polyester Gauntlet Gray, Brown L, XL Condor = D1603 
aazHa Cotton/ 
1 Cowhide Cowhide 13 in Polyester Kevlar? ^ Gauntle Brown L Condor = D1604 
А ; ; Cotton/ E" 
9” Cowhide бое 13 іп Polyester — Kevlar? — Gaunlle Blue L, XL Condor D1657 
Cowhide Cowhide 14in ТЕ Kevlar? ^ Gauntle Brown XL Condor = D1604 
Cowhide Cowhide 14 in Cotton Kevlar? ^ Gauntle Yellow E Steiner 021NT — 4AZ63 
Cowhide Cowhide 14 in Cotton Kevlar? Knit Brown L Steiner 2119B-KSC_4AZH3 
Cowhide Cowhide 18 іп Cotton Kevlar? ^ Gauntle Brown L Steiner 21918 — 4A2G2 
Cowhide Cowhide 18 in Cotton Kevlar® Knit Brown L Steiner — 21918-KSC 4AZH4 
Cowhide Cowhide ^ 13 %in  CottonFleece Kevlar? ^ Gauntle Red XL Mcr Safety 4320 26K382 
Cowhide Cowhide ^ 13 %in Cotton Jersey Kevlar? ^ Gauntle Blue XL Mcr Safety 4600 3TCC1 
Elkskin Elkskin 16 Йіп  Cotton/Foam Kevlar? X Straigh White 5, М Тїїтап 750 D1605 
Elkskin Elkskin 16 “іп  Cotton/Foam Kevlar?  Straigh White L, XL Tillman 750 D1605 
Elkskin Cowhide 16 йіп  Cotton/Foam — Kevlar? __Straigh Tan S, XL Tillman 850 D6149 
Elkskin Cowhide itin ^ Cotton/Foam Kevlar® ^ Straigh Tan M, L Tillman 850 D6149 
Pigskin Pigskin 15in ^ Cotton/Foam Kevlar? ^ Straigh Brown S, М, L, XL Tillman 495 J3140 
MIG, Stick 
Cowhide Cowhide 13 іп Fleece/Foam — Kevlar? ^ Gauntle Tan L, XL Caiman 1810 66135 
23J996 Cowhide Cowhide == Fleece/Foam — Kevlar? ^ Gauntle Tan M Caiman 1810-4 06135 
Cowhide Cowhide — Fleece/Foam — Kevlar? ^ Gauntle Tan 2XL Caiman 1810-7 06135 
Deerskin Deerskin 13 ^ in Wool Kevlar? ^ Gauntle Black L Caiman 1852 23К005 
Deerskm Deerskin | 21in Fleece | Kevlar? ТШ ed Black L Caiman 1878 23997 * 
Deerskin Реегѕкіп 21 іп Fleece Kevlar® m Е Віаск L Caiman 1878 230996 
Pigskin Cowhide ^ 13 іп  Fleece/Foam — Kevlar? ^ Gauntle Gold L, XL Caiman 1812 G6136 
MIG 
Cowhide Cowhide 13 “in Unlined Kevlar? X Straigh White S,M,L,XL Tillman 1350 01606 
Cowhide Cowhide = Cotton Fleece Kevlar? Gauntlet Brown/White 5 Tillman 50 D6152 
Cowhide Cowhide 13in Cotton Fleece Kevlar? Gauntlet Brown/White M Tillman 50 D6152 
Cowhide Cowhide 13 йіп Cotton Fleece Kevlar? Gauntlet Brown/White |, Tillman 50 D6152 
Cowhide Cowhide 14in Сойоп Fleece Kevlar? ^ Gauntlet__Brown/White XL Tillman 50 D6152 
Cowhide Cowhide — Cotton Fleece Kevlar? ^ Gauntle White 2X| Tillman 502X D6152 
Pigskin Pigskin 13 ^in  Cotton/Foam Kevlar? ^ Straigh Tan S.M.L Tillman 42 D1607 
Pigskin Pigskin 13in ^ Cotton/Foam Kevlar? ^ Straigh Tan XL Tillman 42 D1607 
MIG, TIG 
Cowhide Cowhide 9 in Fleece Kevlar? ii Gold M Caiman 1828 66139 
Cowhide Cowhide 10in Fleece Kevlar? cd Gold L, XL Caiman 1828 66139 
Goatskin Cowhide 12 уіп  Fleece/Foam Kevlar? ^ Gauntle White S,M,L,XL Caiman 1540 K1992 
Goatskin Cowhide 13 in Fleece Kevlar? ^ Gauntle White M, L, XL Caiman 1868 66138 
Goatskin ^ Goatskin 13 in Unlined Kevlar? ^ Gauntle Gold M, L, XL Caiman 1869 G6141 
Goatskin Cowhide 11in Сойоп Fleece Kevlar? Gauntlet Brown/White M Tillman 48 D6151 
Goatskin Cowhide 12in Сойоп Fleece Kevlar? Gauntlet Brown/White L Tillman 48 D6151 
Goatskin Cowhide 13in Сойоп Fleece Kevlar? Gauntlet Brown/White XL Tillman 48 D6151 
Goatskin  Goatskin 12 “in Unlined Kevlar? ^ Gauntle White ML Mcr Safety 4850 Н6306 
Goatskin ^ Goatskin 12 3A in Unlined Kevlar? ^ Gauntle’ White XL, 2XL Mcr Safety 4850 H6306 
Goatskin Cowhide 14in Unlined Kevlar? ^ Gauntle Beige S Mcr Safety 4950 Н6307 
Goatskin Cowhide 13 in Unlined Kevlar? ^ Gauntle Beige M, L, XL — Mcr Safety 4950 Н6307 
TIG 
Deerskin ^ Deerskin 13 іп Unlined Kevlar? ^ Gauntle Gray M, L, XL Caiman 1864 G6140 
Goatskin Kidskin 12in Unlined Kevlar? ^ Gauntle White S. M, L, XL Condor — H7890 
Goatskin боаізКіп 1034 in Unlined Kevlar?  баштіе! White M Condor = D1611 
Goatskin ^ Goatskin 11 “in Unlined Kevlar? ^ Gauntle’ White L Condor — D1611 
Goatskin ^ Goatskin 1154 in Unlined Kevlar? ^ Gauntle White XL Condor == D1611 
Goatskin ^ Goatskin = Unlined Kevlar? ^ Straigh White S, М, XL Tillman 1328 J3051 
Goatskin  Goatskin 13 “in Unlined Kevlar? X Straigh White L Tillman 1328 13051 
H7890 D1611 Kidskin Nomex®  10in Unlined | Kevlar B Black S,M,L,XL Steiner 0260 01663 
Kidskin Kidskin 12 in Unlined Kevlar? ^ Gauntle Black S. M, L, XL Steiner 0266 D1662 
Kidskin Kidskin = Unlined Kevlar? ^ Straigh White S,M,L,XL Tillman 246 01612 
SN m i Cotton/ — 
Disès Pigskin Pigskin 11 іп Polyester Kevlar? X Gauntle’ Yellow M Condor D1609 
Pigskin Pigskin 12 in nud Kevlar? ^ Gauntle’ Yellow E Condor = D1609 
-— aa А Cotton/ En 
Pigskin Pigskin 1234 in Polyester Kevlar? ^ Gauntle’ Yellow XL Condor D1609 
* Sold as left hand only. 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Knee Pads & Kneeling Mats 


Knee Pads WESTWARD - 
Cap Pad Closure Strap No. of Item 
Material Material Type Material Straps Color No. 
Nonmarring 
EVA Foam EVA Foam Hook-and-Loop Elastic 2 Gray/Black 12F688 
Foam EVA Foam Hook-and-Loop Elastic 1 Gray/Black 12F689 
Polyester EVA and PU Gel Hook-and-Loop Elastic 1 Black/Blue 5MZP1 Nonmarring 
Polyester EVA Foam Quick Release Elastic 2 Black/Blue 12F681 12F688 
PVC EVA Foam Button-and-Loop Rubber 2 Gray 12F685 
PVC EVA Gel Foam Button-and-Loop Rubber 2 Blue 12F684 Nonskid 
Шекіш 12F682 
Polypropylene EVA Foam Hook-and-Loop, Quick Release Elastic 2 Black 12F682 
Polypropylene EVA Gel Foam Hook-and-Loop, Quick Release Elastic 2 Black 12F683 
Polypropylene EVA Foam Quick Release Neoprene 2 Black/Blue/White 122680 
Polypropylene EVA Foam Quick Release Elastic 2 Blue/White SMZH7 
Stabilizer 
Polypropylene and TPR EVA and PU Gel Hook-and-Loop Elastic 1 Black 5MZN5 
Polyurethane Neoprene Hook-and-Loop Elastic 1 Black/Blue 5MZH8 
TPR EVA and PU Gel Hook-and-Loop Elastic 1 Black/Blue 5М780 
Swivel 
Polypropylene EVA Foam Hook-and-Loop Elastic 2 Black/Gray 12F686 
Polypropylene Polyethylene Hook-and-Loop Elastic 2 Black/Gray 5М2Н5 
Polypropylene EVA and PU Gel Hook-and-Loop Elastic 1 Black/Blue 5MZH9 ' 
Polypropylene EVA Foam Quick Release Elastic 2 Black/White SMZH6 Swivel 
Polypropylene EVA Gel Foam Quick Release Elastic 2 Black 5MZN1 5MZH5 
Knee Pads ee. 
Cap Pad Closure Strap No. of Mfr. Item 
Material Material Type Material Straps Color Model No. 
Nonmarring 
EVA Foam EVA Foam Hook-and-Loop Elastic 2 Blac! V229 22PN90 Nonmarring 
Natural Rubber Natural Rubber Hook-and-Loop Elastic 1 Rus V310 5LF32 5DYPO 
Polyester EVA Foam Quick Release Nylon and Elastic 2 Blac! 342 SDYPO 
Nonskid * 
Po Hook-and-Loop, i Nonskid 
ypropylene EVA Foam Quick Release Elastic 2 Blac 345 3HY94 3HY94 
PVC EVA Foam Button-and-Loop Rubber 2 Gray 361 5LD97 
TPR EVA Foam Hook-and-Loop Elastic 2 Black/White V234 SLF31 
Stahilizer 
Polypropylene EVA Foam prn ee Md (Оши 2 Blac! G340 3HY95 
PVC EVA Foam Quick Release Nylon and Elastic 2 Blac 339 5DYN5 
Swivel 
Polypropylene EVA Foam Hook-and-Loop Elastic 2 Black/White V230 SLF30 
Polypropylene PU Gel Quick Release Nylon and Elastic 2 Gray 375 5ZPJ4 E : 
Polypropylene EVA Foam Quick Release Elastic 2 Black/White V237 47827 Stabilizer Swivel 
Polypropylene EVA Foam Quick Release Elastic 2 Blue/White V6355 5LF33 3HY95 SLF30 
Knee Pads 
Cap Pad Closure Strap No. of Mfr. Item 
Material Material Type Material Straps Color Model No. 
Nonmarring 
Polyester EVA Quick Release Nylon 2 Black/Yellow 05224 3XUU2 
Stabilizer 
Rubber Gel, PU Foam Button-and-Loop Rubber 2 Black DG5217 3XUU1 в : 
G Hook-and-Loop, Elastic (Upper), G Nonmarring Stabllizer 
Polypropylene and TPE EVA and PU Gel Quick Release Neoprene (Lower) 2 Black/Yellow 065204 3XUT9 3XUU2 3XUT9 
Proflex? Knee Pads e 
Cap Cap Pad Closure Strap No. of Mfr. Item 
Style Material Material Type Material Straps — Color — Model No. 
Short Cap 
Hard Shell Rubber EVA Foam, Lightweight Gel Clip Nylon and Elastic 2 Black 357 53PZ85 
Hard Shell Rubber Gel, PU Foam Clip Elastic 2 Black 344 53PZ81 
Long Cap 
Hard Shell Rubber EVA Foam, Lightweight Gel Clip Nylon and Elastic 2 Black 347 53PZ83 Short Cap Long Cap 
Hard Shell Rubber Gel, PU Foam Clip Elastic 2 Black 345 53Р782 53PZ85 53PZ82 
i IMPACTO IRAY: Сб» 
Kneeling Mats A MATS FOR PROFESSIONAL USE Custom testhertrat, 
Mfr. Item 
Material L Ww Edges Brand Model No. 
Cut Qut Carry Handle 
Closed Cell Foam Rubber 16 in 8in Tapered Impacto  МАТ5040 21NN37 
NBR 22 іп 12 in Squared Condor — 22EN49 
Nitrile/PVC Sponge Blend 22 in 12 in Squared Notrax 950S 2HNV9 
Cut Out Carry Handle and Safety Yellow Border 
NBR 21 in 14 in Squared Condor — 22EN46 
NBR 21 in 14 in Square CLC 302 13R623 
NBR 28in 16in Tapered Condor = 22ЕМ47 13R623 
NBR 28 in 16 in Tapered CLC 303 13R624 
NBR 36 in 18 in Tapered Condor = 22EN48 
NBR 36 in 18 іп Tapered CLC 305 13R625 
Cut Out Carry Handle and Laminated Rubber Bottom Surface 
NBR 22 in 12 in Squared Condor = 22EN50 
Nitrile/PVC Sponge Blend 22 in 12 in Squared Notrax 951S 2HNW1 
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SAFETY 
Back Supports & Wrist Supports 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Choose the Right Ergonomic 
Products to Help Prevent Injuries 


Using ergonomic principles that design the workplace to 
accommodate employees can help in avoiding Work-Related 


Back Support 


Features durable nylon fabric, 
EVA memory foam core, roller- 


Musculoskeletal Disorders (WMSDs). MSDs are soft tissue inju- style buckle, hook-and-loop 


; А CHOOSE: It ң 
ries that affect the blood vessels, ligaments, muscles, nerves, and Descripion — М di Size No. closure, and radio attachment. 
tendons. Foam Core — 5in S,M,L,XL, 2Х ЗХ На788 Ambidextrous design. 


Investment and Return 

Simple and relatively inexpensive workplace modifications such 
as adjustable work platforms, footrests, or chairs can aid in major \ 
reductions in workplace stress. 


-. Ambidextrous Wrist Supports 


i , Lightweight, washable supports made of woven elastic 
with hook-and-loop-closure. Black color. 


Corrective Measures 
A reduction in workplace stress can help decrease lost work days 


and improve productivity and team member morale. Employee Dien M пет 
training on ergonomic issues can aid personnel in identifying _ Single Sirap өзегірішп ПЕ 3BYE 
problem areas within their work area that may require ergonomic Single Strap with Thumb Loop Universal —3RYC6 
improvements. Slide-On with Single Strap Universal _ 4WV98 
awwo2 Slide-On with Single Strap and Thumb Loop S/M 4wwo2 
Slide-On with Single Strap and Thumb Loop UXL 4WW03 


Employee Evaluation 

Receiving feedback from team members regarding their ergonom- 
ically-designed tools and furniture can help ensure the equipment 
meets their specific requirements. 


“этна стос | 
ergodyne 
WORK GEAN, 


ProFlex® Back Supports 


Spandex body material and stretchable bias binding 
with zig-zag stitching. With hook-and-loop closure 

and adjustable, detachable suspenders. H4111 and 
H4110 feature nonconductive Sticky Fingers? stays 


Read the full article “Prevent Workplace Injuries with Ergonomics" at 
grainger.com/prevent-injuries 


The Safety Records" and Power Panel Positioners™. H4110 has V-shaped 
Your online source for safety news and other information design. 
to help you keep your facility and people safe. > CHOOSE: Item 
ler " H4110 Description ОМ Size — No. 
Visit safety.grainger.com эво Denier 8 ЖЫП Universal 31XW92 
8in XS,S, M, L, XL, 2XL, 3XL, АХЫ Н4111 
840 Denier 8 ^ in XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL H4110 


flexibility, a wider range of motion, and a more comfort- 
able fit. 


Weight-Lifter's Style Support with Lumbar Pad— 
Feature more support, less flexibility, and a restricted 
range of motion compared to other back supports. Ideal 
for use in heavy lifting applications. 


Back Supports 


Elastic Knit Supports—Elastic construction provides 
gentle compression and warmth for a more comfortable 
fit. 

Spandex Supports—Spandex fabric is breathable and 
provides firm support for a more comfortable fit. D0581 
and D0588 feature stretchable bias binding for greater 


р0585 


Closure > CHOOSE: Item 
Description Suspenders Type Size No. 
Elastic Knit Supports with Adjustable ТЕ Е Strap Guide 
2 Support Stays Ту” 1% in Detachable Knit Elastic Single Strap Hook-and-Loop M, L, XL, 2XL D0585 
9 1% in Detachable Knit Elastic ^ Double Hook-and-Loop S, M, L, XL, 2XL D0584 
6 Support Stays 9" 1% in Detachable Knit Elastic ^ Double Hook-and-Loop S. M, L, XL D0591 
Elastic Knit Supports 
4 Support Stays 8 11^ in Detachable Hook-and-Loop S. M, L, XL D0718 
4 Support Stays, Hi-Vis Orange Body 8" 1% in Detachable Knit Elastic Hook-and-Loop M, L, XL, 2XL D0587 
5 Support Stays 934" 1% in Detachable Knit Elastic ^ Double Hook-and-Loop S, M, L, XL, 2XL D0589 
D0581 Spandex Support with Adjustable зване Strap Guide 
840 Denier, 4 Stays 1% in Woven Elastic Hook-and-Loop S, M, L, XL, 2XL D0581 
Spandex Supports 
8" 1% in Detachable Knit Elastic Hook-and-Loop Universal 1UM53 
280 Denier, 4 Stays 8" 1% in Detachable Knit Elastic Hook-and-Loop S, M, L, XL D0582 
8" 1% in Detachable Knit Elastic Hook-and-Loop S, M, L, XL, 2XL D0588 
Weight-Lifter's Style Support with Ventilated Lumbar Pad 
Mesh Outer Shell None Hook-and-Loop S, M, L, XL D0586 
Weight-Lifter's Style Support with — Lumbar Pad 
Alpen She eee Guta 9 114 in Knit Elastic Double Hook-and-Loop S, M, L, XL, 2XL 00592 
Weight-Lifter's Style Support with Foam Core Lumbar Pad 
— Adiystablo Shoulder БЕШ : 9' 1% in Knit Elastic Double Overlap Universal 3RVAB 
" 6 None Torque Ring S, M, L, XL, 2XL D0717 
Polyester Knit 6 None Cam Buckle S.M,LXL2XL 00715 
A 8" None Single Strap Hook-and-Loop S D0583 
600 Denier Nylon 8" None Hook-and-Loop M,L,XL, 2XL 00583 


Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Electrical Arc Flash Protective Clothing 


Establishing an Electrical Safety Work Program 
OSHA 29 CFR 1910.333(a) states that employers must employ safety-related Тһе Grainger Online SafetyManager? System offers NFPA 70E Electrical 
work practices to prevent electrical shock or other injuries resulting from Safety Training - 2015 Series to help you keep your workplace in compliance 
either direct or indirect electrical contact. The NFPA 70E Standard for with the NFPA 70E Electrical Safety standard. Access our library of easy-to- 
Electrical Safety in the Workplace requires employers to perform an follow training courses (subscription required), including Training Module 4: 
Electrical Arc Hazard Assessment for each situation. Personal Protective Equipment and Clothing requirements, as well as helpful 
A hazard assessment must be performed using 1 of the following 2 methods: technical articles at grainger.com/safetymanager 
1. Incident Energy Analysis 2. Arc Flash PPE Category 

Protective Clothing and Personal Protective Equipment Table 130.7(C)(16) 


Arc Flash Minimum ATPV Required Required Protective 
Category* — | Rating cal./cm? Garments Equipment 

1 4 Shirt (Long Sleeve) and Pants (Long) or Coveralls; Flash Suit Hood or Hard Hat; Safety Glasses or Goggles (SR); Hearing Protection (Ear 
Faceshield; Jacket, Parka, Rainwear, or Hard Hat Liner (AN) Canal Inserts); Heavy Duty Leather Gloves; Leather Footwear (AN) 
2 8 Shirt (Long Sleeve) and Pants (Long) ог Coveralls; Flash Suit Hood or Hard Hat; Safety Glasses or Goggles (SR); Hearing Protection (Ear 
Faceshield and Balaclava; Jacket, Parka, Rainwear, or Hard Hat Liner (AN) Canal Inserts); Heavy Duty Leather Gloves; Leather Footwear (AN) 
3 25 Shirt (Long Sleeve) (AR); Pants (Long) (AR); Coveralls (AR); Flash Suit Jacket (AR); Flash | Hard Hat; Safety Glasses or Goggles (SR); Hearing Protection (Ear 
Suit Pants (AR); Flash Suit Hood, Gloves, Jacket, Parka, Rainwear, or Hard Hat Liner (AN) | Canal Inserts); Heavy Duty Leather Gloves; Leather Footwear (AN) 
4 40 Shirt (long sleeve) (AR); fans опо (AR); Coveralls (AR); Hard Hat; Safety Glasses or Goggles (SR); Hearing Protection (Ear 
Flash Suit Jacket (AR); Flash Suit Pants (AR) Canal Inserts); Heavy Duty Leather Gloves; Leather Footwear (AN) 


* 1 of the 2 methods used to determine the PPE category for a job task. AN = As Needed (Optional), AR = As Required, SR = Selection Required. 


Arc Flash & Flame-Resistant Apparel Materials 

Arc flash materials resist burning and melting and are self-extinguishing. 
Indura is a cotton material that is comfortable, Nomex IIIA is a Nomex/aramid blend that is 
breathable, and resistant to molten iron splash. breathable and durable. It has better static 


Inherent Blend and Treated Cotton is a durable dissipation лап садага Nomex: 
antistatic cotton that wicks moisture to keep 
workers cool. 


Modacrylic is breathable and wicks moisture to 
keep workers cool. 


Canvas is a durable woven fabric. 


ComforTouch is a cotton/nylon blend that is 

breathable and durable. 

CoolTouch2 is a breathable blend. Nylon is strong and smooth and has excellent 
resistance to wear and abrasion. 

Cotton is breathable and flexible. 


DuraStretch is a soft cotton/nylon blend that 
stretches with movement. 


Protera is lightweight and breathable. 


PVC is a plastic that repels water. 


ӘЛЕ RevoLite is a carbon fiber blend that provides 


high thermal protection. 
UltraSoft is a cotton/nylon blend that is 
breathable, durable, and comfortable. 


Excel FR is a breathable cotton. 
GlenGuard wicks moisture to keep workers cool. 


SALISBURY 


NATIONAL 
SAFETY APPAREL” by Honeywell 


Arc Flash & Flame-Resistant 
Clothing Kits - Category 2 


= Meet NFPA 70E standards 

» Available in sizes from S to 4XL at Grainger.com 
Kits include a selection of garments and headwear that 
protect workers from burn injuries in areas with sparks, 
open flame, and other potential fire hazards. 

See Grainger.com for detailed descriptions of each kit's 
contents and garment features. 


CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 


Garment Item 
ATPV Rating Material Includes Color Brand No. 
Without Gloves 
8 cal/sq cm Protera® 8 Cal FR Protera Coverall, Faceshield Bag and Gear Bag, PureView Faceshield with Hard Hat, Safety Glasses Beige National Safety Apparel D0761 
10 Cal Balaclava, Arc Flash Coverall, AS1000 PrismShield® Faceshield, Faceshield ; 
8 cal/sq cm UltraSoft® Bag, North Zone Hard Hat, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2560 
8 cal/sq cm UltraSoft® Arc Flash Coat and Bib Overalls, North Zone Hard Hat, PRO-HOOD, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2562 
10 Cal Balaclava, Arc Flash Coat and Bib Overalls, AS1000 PrismShield® Faceshield, ; 
8 cal/sq cm UltraSoft® Faceshield Bag, North Zone Hard Hat, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury К2563 
10 Cal Balaclava, Arc Flash Coat and Over Pant, AS1000 PrismShield® Faceshield, ; 
8 cal/sq cm UltraSoft® Faceshield Bag, North Zone Hard Hat, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury К2575 
12 cal/sq cm UltraSoft® Coverall, Ear Plugs, Face Shield, Gear Bag, Hard Cap, Safety Glasses Blue Chicago Protective Apparel ./6474 
12 Cal Balaclava, Arc Flash Coverall, AS1200 PrismShield® Faceshield, Faceshield ; 
12 cal/sq cm UltraSoft® Bag, North Zone Hard Hat, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2561 
12 cal/sq cm UltraSoft® Arc Flash Coat and Bib Overalls, North Zone Hard Hat, PRO-HOOD, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2564 
12 cal/sq cm UltraSoft® Arc Flash Coverall, Lift Front PRO-HOOD, North Zone Hard Hat, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2576 
12 cal/sq cm UltraSoft® Arc Flash Coat and Bib Overalls, Lift Front PRO-HOOD, North Zone Hard Hat, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2579 
20 cal/sq cm UltraSoft® Arc Flash Coat and Bib Overalls, North Zone Hard Hat, PRO-HOOD, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2565 
20 cal/sq cm UltraSoft® Coverall, Lift Front PRO-HOOD Gray/Red Honeywell Salisbury K2577 
20 cal/sq cm UltraSoft® Arc Flash Coverall, Lift Front PRO-HOOD, North Zone Hard Hat, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2577 
20 cal/sq cm UltraSoft® Arc Flash Coat and Bib Overalls, Lift Front PRO-HOOD, North Zone Hard Hat, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2578 
20 Cal Balaclava, Arc Flash Coverall, AS2000 PrismShield® Faceshield, Faceshield ; 
20 cal/sq cm UltraSoft® Bag, North Zone Hard Hat, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2580 
With Gloves 
10 in Leather Protector Gloves, 11 in Class 0 Rubber Gloves, Balaclava, Cap Bracket, Chin Cup, Ў R 
12 cal/sq cm UltraSoft® Ear Plugs, Face Shield, Glove and Gear Bag, Hard Cap, Jacket and Bib, Safety Glasses Blue Chicago Protective Apparel H5438 
11 in Class 0 Rubber Gloves, 12" Leather Protector Gloves, Balaclava, Cap Bracket, Coveralls, ; ; 
12 cal/sq cm UltraSoft? Ear Plugs, Face Shield with Chin Cup, Glove and Gear Bag, Hard Cap, Safety Glasses Blue Chicago Protective Apparel H5439 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1725 


SAFETY Scan. Order. Done. 
Electrical Arc Flash Protective Clothing Details on page A1. 


SALISBURY cox 


SAFETY APPAREL? by Honeywell сото. 


Arc Flash & Flame-Resistant 
Clothing Kits - Category 4 


= Meet NFPA 70E standards 

= Available in sizes from S to 4XL at Grainger.com 

Kits include a selection of garments and headwear that 
protect workers from burn injuries in areas with sparks, 
open flame, and other potential fire hazards. 

K2568, K2571, K2572, and K2569 contain improved 
premium garments designed for enhanced breathability and 
moisture management. K2572 has a lift-front hood with a 


і flashlight kit. 
K2372 = See Grainger.com for detailed descriptions of each kit's 
contents and garment features. 
Garment Item 
ATPV Rating Material Includes Color Brand No. 
Without Gloves = = = 2 
40 cal/sq cm RevoLite™ 40 Cal АД d ШЕШЕНЕ Ban Cay ые бгееп National Safety Apparel K2372 
40 cal/sq cm UltraSofte 40 Cal Compliance Shon E Find Bag dd Ae e m with Eure view Blue National Safety Apparel K2373 
Фшімеп бейш Se E E GrayRed Honeywell Saishuy  K2570 
40 cal/sq cm GlenGuard® Art ШШШ ees Oe eae id Zone Gray/Red Honeywell Salisbury K2568 
40 cal/sq cm GlenGuard® Ас Назр Premium Ligh ШШЕ ЕДЕТЕ gd Zone Gray/Red Honeywell Salisbury K2566 
aDcalsqem | GenGuad® p AI S T E байға ‘Honeywell Salsbury | Кт 
40cavsqom | Genua е Fast Premium Шин Coat ard Bb Oeral Келі Кі North Zone ar Gri  Honeywal Salsbury | КЕНЕ 
40 cal/sq cm GlenGuard® Arch ASRO-HOOD with Cooling can Susi dais Se dA nat, Gray/Red Honeywell Salisbury K2567 
40 cal/sq cm GlenGuard® Arg Flash nitrum МИП UR ш Gray/Red Honeywell Salisbury K2569 
100 cal/sq cm GlenGuard® Arc Flash Coat and Bib Overalls, North Zone Hard Hat, PRO-HOOD, Safety Glasses, Storage Bag Gray/Red Honeywell Salisbury K2573 
100 cal/sq cm GlenGuard® Ас i Do pl pipes Er "Oop Gray/Red Honeywell Salisbury K2574 
With Gloves 

43 cal/sq cm UltraSoft® Min Fe AAA] es And 12 ШО EATER Bag Blue Chicago Protective Apparel H5440 
44 cal/sq cm UltraSofte Tin P HA TES pe БАЕТ Вад Olive Chicago Protective Apparel H5441 

Oommen: SALISBURY uer CPAD 

Arc Flash & Flame-Resistant Coveralls 

= Meet NFPA 70E standards a Available in sizes from S to 4XL at Grainger.com 


Protect workers from arc flash burns that can occur when working near electrical hazards. Coveralls are a single garment worn over 
personal clothing or base-layer flame-resistant clothing to provide continuous coverage over the worker's front, back, arms, and legs. 


H0471 features high-visibility stripes at wrists, ankles and across the back. 


Material Closure > CHOOSE: Item 
ATPV Rating (Wt.) Type Collar Style Color Brand No. 
Category 1 
4.4 cal/sq cm Nomex® IIIA ( 4.5 oz ) Zipper Lay-Flat Navy Vf Imagewear H0184 
4.4 cal/sq cm Nomex® IIIA ( 4.5 oz ) Zipper Stand-Up Navy, Blue, Tan Vf Imagewear D1688 
5.2 cal/sq cm Nomex® IIIA ( 6 oz ) Zipper Stand-Up Navy Vf Imagewear H0471 
5.2 cal/sq cm Nomex? IIIA ( 6 oz ) Zipper Stand-Up Navy, Orange, Blue Vf Imagewear J6389 
Category 2 
8 cal/sq cm Nomex® ( 7 02) Hook-and-Loop Stand-Up Gray/Red Honeywell Salisbury K2581 
8.5 cal/sq cm Excel ЕН? ( 7.5 02) Zipper Lay-Flai Navy Vf Imagewear K1943 
8.6 cal/sq cm ComforTouch® ( 7 0z ) Zipper Lay-Flai Gray, Navy Vf Imagewear K1944 
8.6 cal/sq cm ComforTouch® ( 7 02) Zipper Mandarin Navy, Blue, Khaki Vf Imagewear 67291 
8.7 cal/sq cm Cotton ( 7 02) Zipper Lay-Flai Gray, Navy, Tan, Red Mcr Safety K2358 
8.7 cal/sq cm UltraSoft® ( 7 oz Zipper Stand-Up Khaki Chicago Protective Apparel Н5437 
8.9 cal/sq cm Inherent Blend and Treated Cotton ( 5.5 02) Zipper Lay-Flai Gray, Navy Mcr Safety K2357 
9 cal/sq cm CoolTouch ( 7 02) Zipper Lay-Fla Khaki Vf Imagewear 67300 
9.1 cal/sq cm ComforTouch® ( 6 oz ) Zipper Lay-Fla Gray, Khaki, Navy, Blue Vf Imagewear 67298 
10.8 cal/sq cm Indura (902) Zipper Stand-Up Orange Chicago Protective Apparel Н5435 
10.8 cal/sq cm Indura ( 9 oz ) Zipper Stand-Up Navy Chicago Protective Apparel — H5434 
11 cal/sq cm Excel FR® ( 9 oz Zipper Lay-Flai Navy Vf Imagewear J6374 
11 cal/sq cm Excel FR® ( 9 oz Snap Lay-Fla Green Vf Imagewear J6374 
11 cal/sq cm Excel FR? ( 9 oz Zipper Lay-Flai Khaki, Blue, Navy, Orange Vf Imagewear J6370 
11 cal/sq cm Excel FR? ( 9 oz ) Zipper Stand-Up Gray, Red Vf Imagewear J6363 
11 cal/sq cm CoolTouch ( 7 02) Zipper Lay-Fla Navy Vf Imagewear 67300 
11 cal/sq cm Excel FR® ( 9 oz Zipper Lay-Flai Blue, Orange, Khaki, Navy Vf Imagewear D1685 
12 cal/sq cm Nomex® ( 9 oz ) Hook-and-Loop Stand-Up Gray/Red Honeywell Salisbury K2582 
12 cal/sq cm ComforTouch? ( 9 oz ) Zipper Mandarin Navy Vf Imagewear J6378 
12.4 cal/sq cm UltraSoft? ( 9 oz Zipper Stand-Up Navy Chicago Protective Apparel Н5436 
20 cal/sq cm Nomex? ( 13 oz Hook-and-Loop Stand-Up Gray/Red Honeywell Salisbury K2583 
Category 3 
36 cal/sq cm ComforTouch® ( 14 oz ) Zipper Stand-Up Navy Vf Imagewear J6379 
1720 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Electrical Arc Flash Protective Clothing 


SALISBURY TINGLEY @ARIAT Ф ve tmagewear, nc. 


by Honeywell SAFETY APPAREL? 


Arc Flash & Flame Resistant Overalls 


= Meet NFPA 70E standards Made from self-extinguishing materials to protect 
a Available in waist sizes from 31" to 56" and workers from burns. Overalls are sleeveless 
inseam sizes from 30" to 36" at Grainger.com garments that cover the front torso and legs and can 
be layered with a shirt or jacket to adjust for warmer 
or cooler working conditions. 


Material > CHOOSE: Item 
ATPV Rating (Wt.) Color Brand No. 
Category 2 
8 cal/sq cm Cotton/Nylon ( 7 oz ) Gray Honeywell Salisbury K2593 
12 cal/sq cm Cotton/Nylon ( 9 oz ) Gray Honeywell Salisbury K2587 
14 cal/sq cm PVC on Nomex? ( 11.3 oz ) Blue Tingley K3903 
15 cal/sq cm Canvas ( 12.5 oz Gray Ariat K3887 
15 cal/sq cm Canvas (12.5 oz Navy Ariat K3888 
16 cal/sq cm ComforTouch® ( 11 02) Navy, Brown Vf Imagewear D1716 
20 cal/sq cm Cotton/Nylon ( 13 oz ) Gray Honeywell Salisbury K2501 
Category 
6 cal/sq cm ComforTouch® ( 7 02) Gray, Navy Vf Imagewear K1942 
36 cal/sq cm ComforTouch® ( 7 oz ) Navy Vf Imagewear J6360 
Category 4 Р HE nu 
40 cal/sq cm UltraSoft® ( 9 oz ) Navy National Safety Apparel K3901 
40 cal/sq cm GlenGuard® ( 20 oz ) Gray Honeywell Salisbury K2588 
40 cal/sq cm GlenGuard? ( 11 oz Gray Honeywell Salisbury K2589 
40 cal/sq cm RevoLite" ( n 202 Olive National Safety Apparel K3902 
47 cal/sq cm ComforTouch® ( 11 oz ) Brown Vf Imagewear 67279 D1716 
47 cal/sq cm ComforTouche ( 11 oz ) Brown Vf Imagewear K1941 
54 cal/sq cm Canvas ( 11 oz Tan Ariat K3889 
54 cal/sq cm Canvas ( 11 oz Navy Ariat K3890 K2588 
75 cal/sq cm GlenGuard® ( 29 oz ) Gray Honeywell Salisbury K2592 
100 cal/sq cm GlenGuard® ( 22.9 oz ) Gray Honeywell Salisbury K2590 


vf] VF Imagewear, Inc. @ARIAT SALISBURY MGR 
Arc Flash & Flame-Resistant Pants & Jeans 


= Meet NFPA 70E standards Work pants have a professional appearance and 
= Available in waist sizes from 28" to 48" and can be worn as part of a uniform. 
inseam sizes from 30" to 36" at Grainger.com Jeans are casual, comfortable, and durable for any 
Made from self-extinguishing materials to protect working environment. 
the legs from burns. 


Includes P CHOOSE: Item 
A Rating Material Leg Fit Cargo Pocket Color Brand No. 
ategory 1 
Work Pant - Classic Fit 
E -2 cal/sq cm Nomex® ( 6 oz ) Straight Leg No Navy Vf Imagewear D1308 
ategory 2 
Jeans - Straight Fit 
18 cal/sq cm Excel ЕН? (12.5 oz ) 3 raight Leg No Blue Vf Imagewear K3896 
20 cal/sq cm Denim ( 13 oz ) raight Leg No Blue Ariat K3897 
Jeans - Relaxed Fit 
14 cal/sq cm Denim ( 11 02) Boot Cu No Blue Апа К4807 
18 cal/sq cm Excel FRE (12.5 02) Straight Leg No Blue Vf Imagewear 67285 
20 cal/sq cm Denim ( 13 oz Boot Cu No Blue Ага К4808 
20 cal/sq cm Denim ( 13 oz Boot Cu Yes Blue Апа K4809 
Jeans - Loose Fit D1312 
20 cal/sq cm Denim ( 13 oz ) Straight Leg No Blue Arial K4810 
21 cal/sq cm Excel FR? ( 14.75 oz Boot Cu No Blue Vf Imagewear D9266 
21 cal isd cm Excel FR® ( 14.75 oz Boot Cu No Blue Vf Imagewear 57277 
Jeans - Classic Fit 
13 cal/sq cm Spandex ( 10.5 oz ) Straight Leg Blue Mer Safety K4811 
21 cal/sq cm Excel FR? ( 14.75 2 Straight Leg No Blue Vf Imagewear D1312 
21 cal/sq cm Excel FR® ( 14.75 oz Straight Leg No Blue Vf Imagewear D9262 
Work Pant - Relaxed Fit 
10 cal/sq cm Denim (6.1 oz ) Boot Cu Yes Gray Апа К4812 
10 cal/sq cm Denim (6 .1 02) Boot Cu Yes Navy Ага К4813 
11 cal/sq cm Excel FR ( 9 oz ) Straight Leg No Nav Vf Imagewear 26CC83 
12.7 cal/sq cm Denim ( 11 oz Boot Cu Yes Charcoal Ariat K4814 
12.7 cal/sq cm Denim ( 11 oz Boot Cu Yes Navy Ariat K4815 K4818 
12.7 cal/sq cm Denim ( 11 oz ) Boot Cu Yes Tan Ariat K4816 
Work Pant - Over Pant 
8 cal/sq cm Cotton/Nylon ( 7 oz/sq yd ) Boot Cu No Gray Honeywell Salisbury К2504 
12 cal/sq | ст. Cotton/Nylon ( 9 oz/sq yd ) Boot Cu No Gray Honeywell Salisbury  K2595 
Work Pant - Classic Fit _ 
8.6 cal/sq cm (702) Straight Leg Yes Navy Blue Mcr Safety K4817 
8.6 cal/sq cm (702) Straight Leg Yes Tan Mer Safety K4818 
11 cal/sq cm Excel FR? ( 9 oz ) Straight Leg No Charcoal, Khaki, Navy | Vf Imagewear D1309 
11 cal/sq cm CoolTouch 2 ( 7 02) Straight Leg Yes Navy Vf Imagewear 67287 
12 cal/sq cm ComforTouch? ( 9 oz ) Straight Leg No Navy Vf Imagewear E6999 
12 cal/sq cm Excel FR® (9 oz ) Straight Leg No Navy Vf Imagewear E6999 
16 cal/sq cm ComforTouch? ( 11 oz ) Straight Leg No Brown, Navy Vf Imagewear 67289 


Dielectric Overshoes and Overboots 
= Meet ASTM F1117 and ASTM F1116 standards 


100% waterproof rubber. Feature pole climbing reinforcement patch and nonskid bar tread outsole. 
Overboots are 14"H, full cut, and have an attached nonmetallic buckle. 


Note: Men's sizes are shown unless specified. 


Description 


Overshoes - Ankle Height 
Overboots- Knee Height 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


> CHOOSE: 
Size 


9, 10, 11, 12, 13, 14 


SALISBURY 


by Honeywell 


Item 

No. 
D0707 
D0708 
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SAFETY Scan. Order. Done. =S 
Electrical Arc Flash Protective Clothing Details on page A1. 


% VF Imagewear, Inc. Carhartt G. Kuer БЕ 
Arc Flash & Flame-Resistant Collared Shirts 


= Meet NFPA 70E standards Made from self-extinguishing materials to 
= Available in Men's and Women's protect the arms and torso from burns. Collared 
sizes from S to 4XL at Grainger.com — shirts cover the neck, have long sleeves, and 
offer a professional appearance. 


Material Closure > CHOOSE: Item 
ATPV Rating (Wt.) Type Color Brand No. 
Category 1 
4.4 cal/sq cm Nomex® (4.5 oz ) Buttons Tan, Blue Vilmagewear |1703 
4.4 cal/sq cm Nomex? ( 4.5 oz Snaps Tan Vflmagewear К4957 
7.7 cal/sq cm Excel FR® ( 7 oz Buttons Blue, Tan, Gray Vilmagewear 07306 
7.7 са1/54Сст 40% Aramid и 02) Ѕпарѕ Lime/Blac Vflmagewear ./2899 
7.7 cal/sq cm Excel FRE ( 7 07) Snaps Tan Vflmagewear К4958 
ш са /sq em Excel FR? (702) Snaps Blue Vflmagewear К4959 
Category E Е Е MENO ЖЕТ 
8.6 cal/sqcm — ComforTouch? ( 7 oz Buttons Tan, Blue Vflmagewear 01295 
8.6cal/sqcm — ComforTouch? ( 7 oz Buttons Tan Vflmagewear 07308 
8.6 cal/sqcm — ComforTouch? ( 7 oz Buttons Lime/Blac Vflmagewear ./6794 
K4958 8.6cal/sq ст. ComforTouch? ( 7 oz Buttons _ Gray Tan Blue ^ Vfimagewear К1945 
8.6 cal/sq cm 12% Nylon ( 7 02) Flaps and Buttons E x ca Carhartt E6404 
8.7 cal/sq cm Excel FR? ( 7 07) Buttons Gray, Blue Mcr Safety K2361 
8.7 cal/sq cm 12% Nylon (702) Buttons Navy, Royal Blue Big Bill H5833 
Inherent Blend and 
8.9 cal/sq cm Treated Cotton (55 oz) Buttons Gray, Blue, Tan Mcr Safety K2360 
8.9 cal/sq cm КРОН um Buttons Yellow Big Bill Н5832 
D1295 9 cal/sq cm CoolTouch 2 ( 7 02) Buttons Lime Vfimagewear |9268 
9 cal/sq cm CoolTouch 2( 702) Buttons Tan, Blue Vflmagewear ^ E6994 _ 
9.1cal/sqcm — ComforTouch? (6 oz ) Buttons Tan, Blue Vflmagewear 07302 


NATIONAL. % VF Imagewear, Inc. QAR IAT MCR 


Arc Flash & Flame-Resistant T-Shirts 
= Meet NFPA 70E standards T-shirts have a casual appearance and 
= Available in Men's and Women's are generally cooler with a looser fit than 


sizes from S to 4XL at Grainger.com collared shirts. Can be layered under other 
protective garments. 


Material > CHOOSE: Item 
... ATPV Rating (Wt.) Color Brand No. 
Category 1 
Short Sleeve _ _ 

4 cal/sq cm Modacrylic ( 5.5 oz ) Blue National Safety Apparel H3392 

Long Sleeve й ex қ А 
4 cal/sq cm Modacrylic ( 5.5 oz ) Blue National Safety Apparel H3393 

Category 
D1051 Short Sleeve р : 
_ 8.2 cal/sq cm Excel FR? ( 5.3 oz ) Black, Blue, Gray Vf Imagewear 12395 
Long Sleeve 

8.2 cal/sq cm Excel FR® ( 5.3 oz ) Black, Blue, Gray, Red Vf Imagewear J2396 
8.3 cal/sq cm CoolTouch 2 ( 6.7 oz ) Lime Vf Imagewear J7546 
8.7 cal/sq cm Cotton ( 6 02) Gray, Navy, Tan Ariat K3898 
8.9 cal/sq cm Cotton (6.75 02) Gray, Maroon, Red, Navy Ariat K3892 
10.6 cal/sq cm р (6.5 02) ray, Navy Blue, Tan Mer Safety K3893 
12 cal/sq cm Excel FR? ( 6.25 oz ) ay, Tan, Blue National Safety Apparel D1051 


& 
% VF Imagewear, Inc. QAR IAT’ Kuer SAET APPAREL* 


Arc Flash & Flame-Resistant Henley, 
Polo & Turtleneck Shirts 


= Meet NFPA 70E standards Polos are collared shirts that have a front 
a Available in Men's and Women's zipper to allow workers to adjust shirt 
sizes from S to 4XL at Grainger.com opening. 
Henleys are collarless shirts that have Turtlenecks have a high, tight-fitting neck 
H Р buttons at the front neckline allowing to keep workers warm. Can be used for 
enley Zipper Front A Н К H : 
Polo workers to adjust shirt opening, making layering under other garments. 
them cooler and more comfortable. 
Material P CHOOSE: Item 
ATPV Rating (Wt.) Color Brand No. 
Category 2 
Henley р " " _ 
8.2 cal/sq cm Excel FR? ( 5.3 oz Black, Blue, Gray, Red, Tan Vf Imagewear J2394 
Turtleneck 8.9 ES cm Excel FRO 702 7 Blue, Orange Vi [rage D1302 
8.9 cal/sq cm Excel FR® ( 7 oz Orange Vf Imagewear D1303 
8.9 cal/sq cm Cotton (6.75 2 Gray, Navy Ariat K3894 
9.6 cal/sqcm Мах Comfort ТМ) (702) Gray, Navy Mcr Safety K3895 
12 cal/sq cm Biel FRE ( 502) Blue, Tan National Safety Apparel — D1053 
Polo 
- 82 cal/sq cm Excel FR® ( 5.3 02) Gray, Black, Blue, Red Vf Imagewear 12393 
Turtleneck _ " 
8.9 cal/sq cm Excel FR® ( 7 oz ) Blue Vf Imagewear D9247 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Electrical Arc Flash Protective Clothing 
SALISBURY Q) > 
by Honeywell ЦЕУ vF Imagewear, Inc. ФАР IAT Кси 01316 
Arc Flash & Flame-Resistant Jackets & Coats 
= Meet NFPA 70E standards Help protect workers from burn injuries in areas with sparks, 
= Available in Men's and Women's sizes open flame, and other potential fire hazards. Typically worn 
from S to 4XL at Grainger.com over base layer arc flash and flame-resistant garments to 
keep workers warm in cold conditions. 
Closure Total No. CHOOSE: Item 
ATPV Rating Material (Wt.) Type of Pockets Color Brand No. 
Category 2 
8 cal/sq cm Cotton/Nylon ( 7 oz ) Zipper 0 Gray/Red Honeywell Salisbury — K2556 
10.6 cal/sq cm Excel FR ( 9 0z ) Zipper 3 Blue Vf Imagewear G7273 
12 cal/sq cm Cotton/Nylon ( 9 oz ) Zipper 0 Gray/Red Honeywell Salisbury — K2557 
12.6 cal/sq cm Nomex IIIA ( 3.25 oz ) Zipper 3 Blue Vf Imagewear D1316 G7271 
20 cal/sq cm Cotton/Nylon ( 13 02) Zipper 0 Gray/Red Honeywell Salisbury К2558 
Category 3 
34 cal/sq cm ComforTouch ( 7 oz ) Snaps, Zipper 5 Blue Vf Imagewear 
35 cal/sq cm ComforTouch ( 11 02) Snaps 3 Brown Vf Imagewear 
35 cal/sq cm ComforTouch ( 11 02) Snaps 3 Brown Vf Imagewear 
35.4 cal/sq cm Cotton ( 13 oz ) Zipper 3 Black Ariat 
44.1 cal/sq cm Nomex ША ( 4.5 oz ) Snaps 3 Blue Vf Imagewear 
Category 4 
40 cal/sq cm UltraSoft/GlenGuard ( 11 oz ) Zipper 0 Gray/Red Honeywell Salisbury 
40 cal/sq cm UltraSoft/GlenGuard ( 11 oz ) Zipper 0 Gray/Red Honeywell Salisbury 
40 cal/sq cm UltraSoft (907) Hook-and-Loop 0 Blue National Safety Apparel 
40 cal/sq cm RevoLite ( 11 oz ) Hook-and-Loop 0 Green National Safety Apparel 
44 cal/sq cm ComforTouch ( 11 02) Zipper 3 Brown Vf Imagewear 
44 cal/sq cm DuraStretch ( 9.5 oz ) Zipper 3 Gray, Navy Ariat 
52 cal/sq cm Excel FR (602) Zipper 3 Blue Vf Imagewear 
52 cal/sq cm Polyester ( 8 oz ) Zipper 4 Black Ariat 
54 cal/sq cm Canvas ( 12 oz ) Zipper 4 Tan, Navy Ariat 
15 cal/sq cm UltraSoft/GlenGuard ( 29 02) Zipper 0 Gray/Red Honeywell Salisbury 
100cal/sqcm X UltraSoft/GlenGuard ( 22.9 02) Zipper 0 Gray/Red Honeywell Salisbury 


vf] VF Imagewear, Inc. ФАР IAT SA BATONAE 


FETY APPAREL” 


Arc Flash & Flame-Resistant 


Sweatshirts & Hoodies 
= Meet NFPA 70E standards Keep workers warm and provide 
= Available in Men's and Women's protection against arcing energy. 


sizes from S to 4XL at Grainger.com Hoods help keep the head and ears 
warm and protected from wind. 


Material Sweatshirt CHOOSE: Item 
ATPV Rating Trade Name Type Color Brand No. 
Category 2 
20 cal/sq cm Nomex Zip-Up Navy Vf Imagewear K4825 
21.2 cal/sqcm — DuraStretch Zip-Up Black, Navy Ariat K4826 
22 cal/sq cm UltraSoft Pullover Blue National Safety Apparel | H3394 
22 cal/sq cm UltraSoft Zip-Up Blue National Safety Apparel Н3395 
22 cal/sq cm Cotton Pullover Gray Ariat K4827 
22 cal/sq cm Cotton Pullover Navy Ariat K4828 
22 cal/sq cm Cotton Quarter Zip — Black, Navy Ariat K4829 
22 cal/sq cm Cotton Quarter Zip Gray Ariat K4830 
Category 3 
28 cal/sq cm DuraStretch Pullover Black, Navy Ariat K4831 
35 _—35 callsq cm боо? Zip-Up ше — — Vimgewor 0B cm CoolTouch 2 Zip-Up Lime Vf Imagewear J6393 K4827 
m 
NAD vr Imagewear, Inc. WorkriteFR 
Arc Flash & Flame-Resistant Lab Coats 
= Meet NFPA 70E standards Wear over personal clothing for protection from burns and arc flash 
a Available in Men's and when working with flammable and combustible chemicals. 
Women's sizes from S to Chemical splash resistant coats are suited for use in hazardous 
4XL at Grainger.com material cleanup and chemical manufacturing. J0288 and J6788 are J0287 
Women's coats. 
Closure Total No. Item 
ATPV Rating Material (Wt.) Type of Pockets Color Brand No. 
Category 1 
4.4 cal/sq cm Nomex IIIA ( 4.5 0z ) Snaps 3 Blue Vf Imagewear J0288 
4.4 cal/sq cm Nomex IIIA ( 4.5 oz ) Snaps 4 Blue Vf Imagewear J0287 
5.6 cal/sq cm Nomex IIIA ( 6 oz ) Buttons 4 Blue Vf Imagewear 26CF62 
7.7 cal/sq cm Excel FR (702) Buttons 3 Blue Vf Imagewear D1306 
Chemical Splash Resistant 
5.6 cal/sq cm Nomex IIIA ( 4.5 0z ) Snaps 3 Blue Workrite Fr J5330 
5.6 cal/sq cm Nomex ША ( 4.5 oz ) Snaps 3 Blue Workrite Fr J6788 
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SAFETY 
Electrical Arc Flash Protective Headwear 


Scan. Order. Done. f 
Details on page A1. E E 


Arc Flash & Flame-Resistant Headwear 
= Meet NFPA 70E standards 


Provide protection for the head and neck from burns that can occur when 
working near electrical hazards. 


Balaclavas provide 360° coverage around the head and neck and cover gaps 
around the collar. Usually worn under headwear and in conjunction with eye 


and face protection. 
Balaclava 
2NNJ8 


^ 
A 
60UN47 


Arc Flash & Flame-Resistant Faceshields 
= Meet NFPA 70E standards 

Protect worker's head and face from burns while providing clear visibility to 
work area and surroundings. 

Faceshields surround the face and extend slightly under the chin. 458P09 and 
458P11 have a transparent chin. 

Head Protection Kits include hard hats with an integrated visor to protect 
workers from arc flash and impacts to the head. The visor flips up to provide 
unobstructed vision when protection is not required. 


Balaclava 
41H940 


Knit Hat 
4FEZ8 


458P08 


458P09 


SALISBURY 


by Honeywell 


NA 
SAFETY APPAREL” 


Item 
ATPV Rating For Use With Visor Material Brand No. 
Category 2 
Faceshield 
10.8 cal/sq cm Full Brim Hard Hats Polycarbonate Honeywell Salisbury — 60HR87 
10.8 cal/sq cm Front Brim Hard Hats Polycarbonate Honeywell Salisbury _ 60HR86 
10.8 cal/sq cm Fron рт ШТ d Polycarbonate Honeywell Salisbury — 60HR88 
12 cal/sq cm Front Brim Hard Hats Polycarbonate Honeywell Salisbury 458Р08 
12 cal/sq cm Front Brim Hard Hats Polycarbonate Honeywell Salisbury 458Р09 
12 cal/sq cm Full Brim Hard Hats Polycarbonate Honeywell Salisbury 458Р10 
12 cal/sq cm Fron ША ard ae Polycarbonate Honeywell Salisbury 458Р11 
12 cal/sq cm Fron БЫШ T нае Polycarbonate Honeywell Salisbury 458Р12 
20 cal/sq cm Front Brim Hard Hats Polycarbonate Honeywell Salisbury 458Р13 
20 cal/sq cm ДҮ m m od Polycarbonate Honeywell Salisbury 458Р14 
Faceshield with Slotted Adapter 
20 cal/sq cm Fron БИШ m Has. Polycarbonate National Safety Apparel 60UN45 
Head Protection Kit 
12 cal/sq cm = Plastic National Safety Apparel 60UN47 
20 cal/sq cm — Plastic National Safety Apparel 60UN48 
ATPV Visor Item 
Item Rating Color Compatible with Mfr. Model No. Brand No. 
Replacement Parts 5 3 
12 cal/ AS1200, AS1200FB, Honeywell 
баст 891 — Agi200HAT,AST200HATCLR Salisbury — 9'GK4 
Faceshield Visor 20 cal/ Honeywell 
- Polycarbonate sq ст Bronze AS2000 20 Cal Salisbury 458P20 
20 cal/ AS2000FB-CLR-SPL, Honeywell 
sqcm Bronze AS2000FB-SPL Salisbury 458Р21 
Replacement pn un Honeywell 
Bracket AS1000, AS1000HAT Salisbury 54EN98 
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SAFETY APPAREL” 


мсн SALISBURY 


SAFETY by Honeywell 
Liner fits close to the head and can be worn under a hard hat to protect the 
head, ears, and neck while leaving the face uncovered. 

Beanies and Knit hats absorb sweat and keep the head and ears warm. 


GARIAT: Cox 


Item 

ATPV Rating Material Color Brand No. 
Category 1 
Balaclava 

4 cal/sq cm FR Control 2.0 (5.5 oz ) Navy National Safety Apparel 41Н940 
Category 2 " 2 

8.9 cal/sq cm ШҮ Aeon) ^ Blue Mcr Safety 781GU6 
10 cal/sq cm Nomex®/Lenzing™ FR ( 8 oz ) White Honeywell Salisbury 5EU42 
12 cal/sq cm UltraSofte (55 02) Navy National Safety Apparel — 2NNJ8 
12 cal/sq cm Nomex® ( 8 oz ) Blue Honeywell Salisbury 52VR34 
15 cal/sq cm Polartec? ( 9 oz ) Black Апа 61RN10 
15 cal/sq cm Polartec® ( 9 oz ) Gray Апа 61RN12 
20 cal/sq cm P84®/Lenzing™ FR ( 8 oz ) Beige Honeywell Salisbury 5EU44 
Beanie 

15 cal/sq cm Polartec® ( 9 oz ) Black Arial 61RN11 
24 cal/sq cm Nomex® (8.5 oz ) Navy National Safety Appare 4FEZ9 
iner 

24 cal/sq cm Nomex® ША ( 8.5 oz ) Blue National Safety Appare 4FFA1 
Category 3 
Balaclava 

25 cal/sq cm UltraSoft® ( 10.5 oz ) Navy National Safety Apparel 41Н944 
30 cal/sq cm OPF Blend Black National Safety Apparel 2YRJ1 
32 cal/sq cm CarbonX* Black Chicago Protective Apparel 32XU84 
32 cal/sq cm CarbonX® ( 7 oz ) Black Mer Safety 781GU5 
Knit Ca 

35 calls cm Nomex® (10 oz ) Black National Safety Appare! 4ҒЕ78 
Category 4 
Balaclava 

53 cal/sq cm OPF Blend ( 7 oz ) Black ^ National Safety Appare 4FPE7 


Ventilated 
56PG52 Lift Front 
54YR32 
Standard 
SALISBURY 54YR52 
by Honeywell SAFETY APPAREL? 


Arc Flash & Flame-Resistant Hoods 

= Meet NFPA 70E standards to remove the entire hood. 56PH78 and 
Protect worker's head, face, and 56PG65 include a flashlight kit. 

neck from burns that can occur when Standard hoods cover the head and 
working near electrical hazards. Hoods face with a transparent faceshield for 
provide 360? protection and have a clear visibility. 

built-in faceshield. Ventilated hoods have an integrated 
Lift Front hoods have a faceshield that system that provides airflow to reduce 
can be tilted up so workers don't have heat stress. 


Item 
ATPV Rating Material Color Brand No. 
Category 2 
Lift Front 
20 cal/sq cm UltraSoft® ( 13 oz Gray/Red Honeywell Salisbury 56PH77 
20 cal/sq cm UltraSoft® ( 13 oz Gray/Red Honeywell Salisbury 56PH78 
Standard 
8 cal/sq cm UltraSofte ( 7 oz ) Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG51 
12 cal/sq cm UltraSoft? ( 9 oz ) Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG53 
20 cal/sq cm UltraSoft® ( 13 oz ) Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG55 
Ventilated 
8 cal/sq cm UltraSoft® (702) Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG52 
12 cal/sq cm UltraSoft® ( 9 oz ) Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG54 
20 cal/sq cm UltraSoft® ( 13 oz ) Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG56 
Category 4 
Lift Front 
40 cal/sq cm UltraSoft® ( 9 oz ) Navy National Safety Appare 54YR32 
40 cal/sq cm RevoLite™ (11.2 oz Green National Safety Appare 54YR53 
40 cal/sq cm GlenGuard® ( 11 oz Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG64 
40 cal/sq cm GlenGuard? ( 11 oz Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG65 
40 cal/sq cm GlenGuard® ( 20 oz Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG63 
Standard 
40 cal/sq cm UltraSoft® ( 9 oz ) Navy National Safety Apparel 54YR30 
40 cal/sq cm RevoLite™ (11.2 02 Green National Safety Appare 54YR52 
40 cal/sq cm GlenGuard® ( 11 oz Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG59 
40 cal/sq cm GlenGuard® ( 20 oz Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG57 
100cal/sqcm ^ GlenGuard? (22.902) ^ Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG61 
Ventilated 
40 cal/sq cm UltraSoft® ( 9 02) Navy National Safety Appare 54YR31 
40 cal/sq cm RevoLite™ (112 02 Green National Safety Appare 54YR51 
40 cal/sq cm GlenGuard® ( 11 oz Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG60 
40 cal/sq cm GlenGuard® ( 20 oz Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG58 
100cal/sqcm — GlenGuard? ( 22.9 02) —Gray/Red Honeywell Salisbury 56PG62 
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Electrical Arc Flash Gloves & Equipment 


Rubber Gloves 
D1025 


SALISBURY 


by Honeywell 


Ansell [седо 


Electrical Insulating Gloves 


^ 
e 


SALISBURY 
Фи; 


ALWAYS 


Glove Kit 
D1028 


Cowhide 
Leather 
Protectors 
D1035 


= Meet ASTM D120 specifications and NFPA 70E standards 
a Available in glove sizes from 7 to 12 at Grainger.com 
Rubber Insulating Gloves are made of dielectric natural rubber to protect 
workers when working near electrical hazards, Voltage Class is the maximum 
use voltage for the glove. Type | gloves are not ozone-resistant. Type Il gloves 
are ozone- and UV-resistant. Workers should use a voltage Class and Type rating 
that meets their worksite requirements. See Grainger.com for detailed informa- 
tion on Voltage Class and Type. 
Leather Protectors are worn over rubber gloves to protect from pinpricks, 
tears, and abrasion. They do not provide protection against electrical shock 


when worn alone. 


Glove Kits include a pair of electrical-insulating rubber gloves and a pair of 
leather protector gloves. Also include glove bag where noted. 


> CHOOSE: 

Color Length 
Rubber Insulating Gloves 
Class 0 - Туре | 

Red, Black 11 in 
Yellow, Black, Red 11 in 

Yellow 14 in 

Black 14 in 
Class 0 - Type 1 

Blue 11 in 

Orange 14 in 
Class 00 - Type I 

Black, Re tin 

Yellow, Black, Red 11 in 

Yellow 14 in 

Black 14 in 
Class 00 - Type II 

Blue itin 

Orange 11 іп 

Blue, Orange 14 іп 
Class 1 - Type I 

Black 14 іп 

Black 14 in 

Black 16 in 

Black 16 in 

Black 18 in 
Class 1 - Type Il 

Black 14 in 

Black 16 in 
Class 2 - Type | 

Black 14 in 

Yellow 14 in 

Yellow 16 in 

Color 


Leather Protectors, Cowhide 


Class 0, Class 00 
White 
Class 2 
Cream 
Cream 
Yellow 
Beige/Orange/Green 
Class 4 
Beige/Orange 


Item 


Brand No. 


Salisbury 1025 
Ansell Marigold H5858 
Salisbury 413400 
Salisbury 413308 


D1026 
J3400 


Salisbury 1023 
Ansell Marigold H5859 
Ansell Marigold H5861 

Salisbury 13391 


D1024 
J3390 
J3391 


Salisbury 
Salisbury 


Salisbury 
Salisbury 
Salisbury 
Salisbury |1032 
Salisbury — 03407 
Salisbury — 03413 
Ansell Marigold J5479 
Salisbury _ 03416 


113402 
113408 


Salisbury 
Salisbury 


Anse 
Anse 
Anse 


Marigold H5866 
Marigold H5868 
Marigold H5869 


Cuff Style 


co 


hirred Slip-On 


Gauntlet 
hirred Slip-On 

Gauntlet 

Gauntlet 


co 


Gauntlet 


Leather Protectors, Goatskin 


Class 0, Class 00 
White 
White 
Gray 
Class 2 
Cream 
Cream 
White/Orange/Green 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Shirred Slip-On 
Cinch 
Shirred Slip-On 


Gauntlet 
Shirred Slip-On 
Gauntlet 


P CHOOSE: 
Color Length Brand 
Glove Kits 
Class 0 - Type | 
Red 14in Salisbury 
Yellow 14in Salisbury 
Class 0 - Type ЇЇ 
Black, Red {Tiin Salisbury 
Blue {iin Salisbury 
Black 14in Salisbury 
Blue 14in Salisbury 
Class 00 - Type I 
Red, Black {iin Salisbury 
Yellow {iin Salisbury 
Black 14in Salisbury 
Red 14in Salisbury 
Class 00 - Type ЇЇ 
Blue 1iin Salisbury 
Blue 14in Salisbury 
Class 2 - Туре I 
Black/Red — 14in Salisbury 
Black 16in Salisbury 
Black 18in Salisbury 
* Include glove bag. 
Length Brand 
10 in Condor 
10 in Salisbury 
10 in Salisbury 
10 in Salisbury 
12in Condor 
15in Condor 
10 in Condor 
10 in Condor 
10 in Ansell Marigold 
10 in Salisbury 
10 in Salisbury 
12in Condor 


Item 
No. 


J3451 
J3452 


D1029 * 
D1031 * 
J3449 

J3450 * 


D1027 * 
J3443 * 
J3444 

E4072 * 


D1028 * 
J3444 


E4077 
J3456 
J3459 


Item 
No. 


D1035 


H0347 
H0346 
H0358 
D1037 


D1039 


D1036 
E4079 
H5856 


H0364 
H8306 
D1038 


5ZV86 


SALISBURY 


by Honeywell 


Arc Flash Protection 


Enclose or insulate against electrical 
hazards to help prevent exposure to 
electric arcs and reduce the risk of 
injuries to workers. 

Arc Protection Blankets provide 
barrier protection from exposure to 
explosive electrical arcs and flashes. 


Shock Protection Blankets cover 
energized components to protect 
workers from electrical hazards and 
provide a protective barrier on electri- 
cal equipment located in cubicles, 
switchboards, and substations. 


Grounding Sets protect workers from 
electrical shocks and prevent damage 
to equipment. 


Description 
Arc Protection Blankets 
48" x 60", 15КА 
48" x 60", 40kA 
48 "x 96", 15kA 
48" x 96", 40kA 
Shock Protection Blankets 
Roll, 3 x 30 ft., Class 00, 500V 
Roll, 3 x 30 ft., Class 0, 1000V 
Roll, 3 x 30 ft., Class 1, 7500V 
Roll, 3 x 30 ft., Class 1, 7500V 


Low-Voltage, 1 x 3 ft., C 
Low-Voltage, 1% x 3 ft., 
Low-Voltage, 3 x 3 ft., C 


ass 0, 1000V 
Class 0, 1000V 
ass 0, 1000V 


Eyelet Style, 36" x 36", Class 4, 36kV 
Slotted Style, 22" x 22", Class 4, 36kV 

Slotted Style, 36" x 36", Class 4, 36kV 

Blanket Canister 5" x 37", Holds 1 to 2 Blankets 
Blanket Canister 6" x 37", Holds 1 to З Blankets 
Blanket Canister, 7" x 37", Holds 1 to 4 Blankets 
Blanket Clamp Pin, 917" L 
Grounding Sets 
4-Way Set with (1) Four Way Connector w/ 
Sleeves, (4) 112 in Serrated Jaw С amps w 
Sleeves, (1) Double Hanger Stud, (1) Contact 
Stud,34 ft #2137 1/0 Cu. Cable, (4) pr. Ferrules 
4-Way Set with Socket Clamp, 
(3) 6 Ft, (1) 10 Ft 2/0 Cable 
4-Way Set with C Clamp, Input/Ou 
2/0 Yellow Cable, (3) 6 Ft, (1) 10 F 
Single Set with (2) C Clamp, 6 ft 2/0 Cable 
Single Set with 2" (2) C Clamp, 

Flat Jaw Clamp,6 ft 2/0 Cable 

Electrical Sticks and Rescue Hooks 

Hot Switch Stick, Std. Prong, 114" x 8 ft. 
Hot Switch Stick, Universal Head, 

Std. Prong, 11⁄4" x 8 ft. 

External Rod Clampstick, 6 ft. 81 

Static Discharge Stick 

Rescue Hook, 6 ft. 

Rescue Hook, 8 ft. 

Line Hoses 

4% ft. L with 112" Dia. Connector, 

Class 3, 26.5kV 


6 ft. L with 17" Dia. Connector, Class 3, 26.5kV 


put 


3GY63 


Equipment 

Electrical Sticks and Rescue Hooks 
protect workers from electrical charges 
when checking energized equipment 
and responding to emergency situa- 
tions. Hot switch sticks can be used to 
help check transmission lines, power 
distribution equipment, down power 
lines, fuses, and load break connectors. 
Rescue hooks help withdraw injured 
workers out of a hazardous area. 
Insulating Line Hoses cover high- 
voltage lines to prevent against 
accidental contact with live wires. 

Type Il ozone- and UV-resistant rubber 
maintains flexibility in cold weather. 


Mfr. Item 
Color Std. Model No. 
Navy Blue ASTM F2676 ARC45-15PS 5YGLO 
Gray/Khaki ASTM F2676 ARC45-40PS 5YGL1 
Navy Blue ASTM F2676 ARC48-15PS 5YGL2 
Gray/Khaki ASTM F2676 ARC48-40PS 5YGL3 
Brown ASTM F2320 RLBOO 3KWU9 
Yellow ASTM F2320 RLBO 3GY62 
Clear ASTM F1742 RLBPVCI  5EU29 
Orange ASTM F2320 RLB1 3KWX2 
Maroon ASTM D1048 123LV 3KUX7 
Yellow ASTMD 1048  1836YlV 52/63 
Yellow ASTMD 1048  3636YlV 57/80 
Orange ASTM D 1048 900E 57/86 
Orange ASTM D 1048 15 5ZV65 
Orange ASTM D 1048 1300 5ZV64 
Orange — P2 52W03 
Orange — P3 3KUX9 
Orange — P4 52W05 
Yellow — 21 5ZV66 
— ASTM F 855 2680 3KUY4 
— ASTM F 855 24307 57/73 
— ASTM F 855 24308 5ZV74 
— ASTM F 855 24309 5ZV75 
— ASTM F 855 24310 5ZV76 
Yellow ASTM F711 9935 57/87 
Yellow ASTM F711 4215 5ZV83 
Yellow ASTM F711 4009 57/81 
Yellow ASTM F711 20817 3GY63 
Yellow ASTM F711 24401 3GY61 
Yellow ASTM F711 24403 3KUX5 
Safety 7 
Orange ASTM D 1050 OR150-45C 5ZW01 
Safety 
Orange ASTM D 1050 OR150-6C 5ZW02 
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Flame-Retardant Workwear & Aluminized Clothing 


D1263 
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5T338 


injury. Blue color. 


Scan. Order. Done. 7 
Details on page A1. EIE 


Disposable Secondary 
Flame-Retardant Coveralls 


Zip-front coveralls help preserve and protect primary flame-resistant garments 
from nonhazardous particles and liquids. Won't ignite and contribute to burn 


> CHOOSE: Mfr. Item Pkg. 
Size Model No. Qty. 
Collared Coveralls, Open Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2. 1М1205 67268 25 
3XL, 4XL, 5XL, 6XL ТМ1205 H0186 25 
Hooded Coveralls, Elastic Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL 1М1275 67270 25 
3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 1М1275 Н0188 25 
Hooded Coveralls, Elastic Wrists and Attached Socks 
M, L, XL, 2XL TM122S 67269 25 
3XL, 4XL, 5XL, 6XL 1М1225 Н0187 25 


5 STEEL GRIP, INC. $ R NATIONAL 
SAFETY APPAREL? 


Heat-Reflective Aluminized Clothing 


= Reflects up to 95% radiant heat 

STEEL GRIP 

5-ply Dual Mirror construction provides wear resis- 
tance, reflectivity, and resistance to molten metal 
splash. 15-02. aluminized PFR Rayon (ARL) fabric 
is used for short-term exposure. 19-02. aluminized 
Thermonol (ATH) is a Kevlar/fiberglass fabric for 
long-term contact. 

Jackets 

Feature laydown collar and semiraglan sleeves. 
Covered front snaps with wrist snap closure. Seams 
are serged and stitched with Kevlar. 


Hoods and Replacement Faceshield 

Include swing-open, clear 7" x 11" Lexan facepiece. 
Adjustable ratchet suspension. 

Gloves 

Kevlar? blend gloves have an aluminized back to 
reflect radiant heat and a wool lining for thermal 
protection and protect up to 900°F intermittent 
handling. 

Bib Aprons 

Adjustable web neck and waist straps attach with 
clip snap and D-ring fasteners. All edges are serged. 


CHOOSE: Пет 


NSA 

Aluminized Carbon Kevlar fabric provides excellent 
thermal insulation and maximum protection against 
molten metal splash, including molten iron and 
aluminum. 

Coats 

Feature front snap closures with back flap and 
underarm eyelets for ventilation. Split sleeve with 
snap closures. 

Hood 

Fitted hood allows hard hat use. Extended bib 
provides chest, back, and shoulder coverage. 
Adjustable leather shoulder straps fasten under 
armpits and secure the hood in place. Lens/ 
faceshield clips on aluminum frame. Features a gold 
film that radiates heat. 

Sleeves 

Snap wrist closure and open top. 

Gloves 

Heat- and abrasion-resistant gloves with open-palm 
style and reversed wool lining for thermal protection. 
Bib Apron 


Adjustable leather straps on the neck and at the 
waist fasten with a buckle and snap to secure the 
apron in place. 


P CHOOSE: Пет 


Description Size No. Description Size No. 
Steel Grip NSA 
15-07. Aluminized PFR Rayon 19-02. Aluminized Carbon Kevlar 
Jacket, 35" Length L, XL, 2XL D1263 Coat, 30" Length M, L, XL, 2XL 01267 
Hood w/Ratchet Headgear Universal 51326 Coat, 45" Length M, L, XL, 2XL 01269 
Bib Apron 24" x 39" 57338 Hood Universal 2YRL4 
19-02. Aluminized Thermonol Sleeves, Pair Universal 2YRL3 
Jacket, 35" Length L,XL,2XL 1265 Gloves, Straight Thumb, Pair Regular 3PWH2 
Hood w/Ratchet Headgear Universal 51336 Gloves, Winged Thumb, Pair Universal _ 3GAF2 
Gloves, Pair Universal 51328 Bib Apron Universal 2YRK7 
Bib Apron 24" x 39" 57339 
Accessories 
Replacement Faceshield for ; 
Hoods 61326 and 51336 Universal. 91427 
Heat Cover Pad for Gloves ; 
6AD64 and 57328 Universal! 2ш 
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Flame-Resistant & Welding Workwear 


SV 


Flame-Resistant Clothing 


Sleeve—Comfortable and washable, 
this flame-resistant sleeve helps protect 
your upper arm from sparks in light 
welding applications. Fits easily into 
welding glove cuffs and has an elastic 
top and wrist for a more comfortable fit. 
The anti-static Weldlite fabric is rot and 
mildew resistant, and it preserves its 
flame resistance for up to 50 home or 25 
commercial washings. Sold by the pair. 


Jacket—This cool, comfortable, and 
washable jacket offers protection from 
sparks in light welding applications. 
Relaxed fit helps provide all day comfort, 
and it has adjustable snap wrists and 

a large inside pocket. The anti-static 
Weldlite fabric is rot and mildew resis- 
tant, and it preserves its flame resistance 
for up to 50 home or 25 commercial 
washings. The leather-reinforced, black 


» Meets ASTM D6413-13 anodized snaps are non-reflective. 38nES4 
P CHOOSE: Style Item 
Color Size No. No. 
Flame-Resistant Sleeve Cotton, 18 in L, 9 oz 
Green Universal 1034-18EE 38RL34 
Welding Jacket Cotton with Snapss E9417 
— "s EE шу M, L, XL, 2XL, 3XL 1038 E9417 


Leather Welding Clothing 


Made from Kevlar-sewn select 
cowhide. Steel rivet reinforce- 
ments are added to critical 
areas for increased wear. 


JACKET 

30" length provides full 
protection. Features underarm 
and back vents. Satin arm and 
shoulder lining for easy on/off. 


APRONS 

1-pc., split cowhide waist 
aprons provide long-lasting 
waist-to-knee protection. 


BIB APRON 

Provides chest-to-knee 
protection. Secured around the 
neck and waist with webbing 
and snap buckle. 


DETACHABLE BIB 

Extends to the waist. 1-pc. 
select cowhide bib attaches to 
cape sleeves (sold separately) 
with 4 snaps. Secured around 
the waist with belt and snap 
buckle. 


BIB APRONS, SPLIT LEG 
Premium cowhide aprons 
have 2 adjustable nylon straps 
per leg. 


CHAPS 

Adjustable-waist (20" to 50") 
leather chaps have snaps on 
each leg. 


SLEEVES 

Secure with snaps at wrist and 
bicep with an adjustable strap. 
Priced and sold per pair. 


CAPE SLEEVES 


Cover arms, shoulders, and 
upper torso. 


WELDING CAP 

100% cotton reversible cap 
with elastic sides and soft bill. 
Patterned on 1 side and a solid 
black color on the other side. 
Washable. 


Item 

Description Size No. 
XL 2AG83 
L 2AJ40 
Jacket M 2A736 
2XL бАЕ88 
24 in Wx 18 inL 4KXH1 
Aprons 24inWx24inL 4KXH2 
Bib Apron 24 in W x36 in L 57179 
Detachable Bib 20 іп Wx19inL 5AC71 
24 in W x 36 іп AKXH3 
Bib Aprons, Split Leg 24 in W x 42 іп AKXH4 
24 in Wx48inL 4КХН5 
Chaps 40 in Long 4KXH6 
Sleeves Universal 5T180 
Cape Sleeves ІН ane 
. Welding Cap Universal 1H158 
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Scan. Order. Done. == 
Welding Workwear Details on page A1. 


STEINER 


Welding Jackets 


= Meet ASTM D6413-10 

9-oz. flame-retardant cotton jackets 
have leather-reinforced metal 

snaps and inside pocket. Pro-Series 
D2608 has an adjustable, stand-up 
mandarin collar and 2 pencil/scribe 
pockets. Weldlite Plus D2607, D9246 


NATIONAL 
SAFETY APPAREL® 


TuffWeld Welding Jacket 


f D2608 8%-07. aramid/rayon blend is lighter than FR cotton, 
and K7358 have leather sleeves for provides superb wicking, and offers superior protec- 
added protection. tion and flame resistance, even after repeated 
— ui m іі di т laundering. Features front snap closures, shirt-style 
escription ize И olor Т. 0. Көзі n 
Jacket S, M, L, XL, 2XL, 3XL Black 1160 D2608 collar, and inside breast pocket. 30"L. 
Jacks with S. M, L, XL, 2XL, 3XL Green 1230 D2607 > CHOOSE: Item 
esther Sleeves 5: М. L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Orange 1250 09246 D9246 Size No. 
M, L, XL, 2XL, 3XL Navy 1260 К7358 M, L, XL, 2XL 02373 
A STEINER K7359 7 o. 
Flame-Retardant 
i Cotton Welding Jacket і 
| " 100% cotton jacket offers good spark 
7/4 Sed к oh 
М protection in light welding applications; . 
rot- and mildew-resistant Weldlite™ cotton 
4 4 b | maintains its flame resistance for up to 50 
ғ home washings or 25 commercial washings. | . 
( Has a relaxed fit for comfortable all-day | 
| ^| ІЗ ‘ wear. With snap-front and adjustable snap - 
Cu. | | wrist. Large inside pocket. 30"L. EM ы 
——J 
ғы Fabric > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
COLLE 8 ae Weight Size Color No. 
STEINER S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Green E9416 
" S. M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Orange K7359 
Leather Welding 9 oz S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Navy, Blue K7360 
= | . 5, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Green, Lime K7361 
Jackets re S. M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Black K7362 
= Cowhide leather K7357 
= Snap closures on front, 
collar, and wrist 
= 30" length 
Naturally abrasion and flame resistant E 
for use in applications with heavy - 5 


sparks and spatter. Lock stitched 
with flame-resistant Kevlar thread. 
Stand-up/roll-down collar snaps 
securely in place for additional neck 
protection. Adjustable waist cinch 
straps provide tapered fit. Inside 
pocket protects items from spatter. 


1215 


Made from premium side split leather 
for rugged, everyday wear. 


8215 


K7364 K7364 
STEINER Front Back 


p REN Cotton Welding Jackets with 
ade from side split leather for 
durability and long wear. Soapstone Flame-Retardant Mesh Back 


pocket on each sleeve. » 30" length 

9215 Constructed of Weldlite 10096 cotton flame-retardant fabric. Provide protection 
for the shoulders, front torso, and arms with a flame-retardant open polyester 

mesh back for ventilation to keep wearer cool and comfortable. Snap front and 


Unique Weld-Cool design features 


ilati j > CHOOSE: > CHOOSE: Item : 5 . ss Е 

poscis bise " Size Color No. adjustable snap wrists with large inside pocket to protect items from sparks. 
1215 Offer good spark protection for light welding applications. 

circulation and cool comfort. Satin- - M, L, XL Brown F0777 9 ча bi р 22 рр " 
i abric H ет 
lined shoulders and upper arms for M, L, XL, 3XL, 4XL Yellow Brown К7357 Weight Size Color No. 
easy on/off. Soapstone pocket on 9215 9o 2XL, 3XL, 4XL, 5XL — Green K7363 
each sleeve. S, M, L, XL, 2XL Brown E9173 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Black K7364 
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SV 


STEINER, 
Carbonized-Fiber Flame-Resistant Clothing 


Carbonized fiber provides the best protection available as a single-layer 
garment. Performs better than traditional flame-retardant cotton material. 


Jacket—Lightweight modern design with adjustable stand-up mandarin collar 
and a relaxed full-cut fit and elongated front for greater freedom of movement. 
Breathable and washable. With 2 pockets. Large inside pocket and snap front 
closure. Nomex sewn. 


Bib-Style Apron—Combines heavy-duty protection and durability with light- 
weight comfort and dexterity. Sewn with Nomex thread. Features neck strap 
and adjustable waist straps. 


Sleeves—kKnit sleeves 4FRT5 and 4FRT6 significantly increase thermal 


protection in high-heat applications. Woven sleeves 4FRT1 to 4FRT4 protect D9274 
from sparks, splatter, and flame in light to medium welding applications. 
> CHOOSE: Item 
Description Size No. 6ACKO 
Jacket 
10-02. S, М, L, XL, 2XL, 3XL 09274 
Bib-Style Apron 
10-02. Universal бАСКО 
СЕ Series Sleeves 
Knit 181 A4FRTS * 
Knit with Thumbhole 181 A4FRTG * 
Woven with Wide 18'L 4FRT1 * 
Elastic Band 23'L A4FRT2 * 
Woven with Standard 18'L 4FRT3 * 4FRT5 4FRT1 4FRT3 
Elastic Band 231 4FRT4 * 


* Priced and sold as a pair. 


SV 


STEINER, 4 | 
Welding Spats and 

Welding Leggings 

= Universal size 

Protect from sparks and welding debris and 


Welding Spats—Help protect the ankle and 

top of footwear. Have rivet-reinforced seams and 
Stress points, and lock-stitched with flame-resis- 
tant Kevlar thread for long life. 38RL47 features a 
1-piece leather shoe flare that provides full cover- 
age to footwear. Have 3 adjustable leather straps 
and 1 instep strap that secure protector to foot- 


‘STEINER | 

Flame-Retardent 

Cotton Welding feature abrasion- and flame-resistant leather aeavia 
Coveralls construction. 


Provide protection from light sparks 
and have continuous coverage that 
prevents gaps at the waist when 
moving or bending. Relaxed design 
allows coveralls to be worn over 
work clothing and for a comfort- 
able fit. Weldlite fabric can maintain 
flame resistance for up to 50 home 
washings or 25 commercial wash- 
ings. Include an inside chest pocket, 
2 rear patch pockets, and 2 front 
swing pockets with side slits for 


wear. 388Y19 has 2 adjustable leather straps and 
1 instep strap that secures protector to footwear. 
Welding Leggings—Provide protection for the 
lower leg from the knee down and have a metal 


instep bar to hold shoe flare to footwear. 38RL48 
access to pants pockets. Snap front бугай item 
closure. Suitable for use in light Length Leather Grade Closure Type No. 
welding applications. Welding Spats 
Тіп Premium Adjustable Strap 38RL47 
P CHOOSE: P CHOOSE: Item 7in Standard Adjustable Strap 388Y19 
Size Color No. Welding Leggings 

M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL Green, Blue K7365 9 in Standard Hook-and-Loop 38RL48 
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Outdoor Workwear 


Cooler Wear 
Jacket 


= Comfort rating: 10°F 
= Navy color 
Insulated knit collar and hand warmer 
pockets helps keep workers warm. Made 
of water-repellent, ripstop coated nylon 
gauges and small tools. Brass and has 7% oz. midloft insulation. Details 
zipper closure | include bound seams and a storm flap 

; over the zipper. 


P CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item P CHOOSE: 
Size Color Body Type No. Fits Chest Size 
JT22 34 in to 36 in, 38 in to 40 in, 42 in to 44 in, 46 in to 48 in, 50 H5433 
S. M, L, XL, 2XL, 3XL, Black, Brown, Charcoal, in to 52 in, 54 in to 56 in, 58 in to 60 in, 62 in to 64 in 
AXL, 5XL, 6XL Navy, Green Regular, Tall K7366 


Slash Pocket 
Jacket 


Cotton and polyester jacket 
features lining and insulation to 
keep chest and arms warm. Two 
slash pockets protect hands while 
a sleeve pocket can hold pens, 


Insulated Softshell 
Jacket 


» Comfort rating: -20°F 

This water- and wind-resistant jacket 
features a breathable yet durable 
polyester design. It includes a lining 
and insulation for cold conditions. 
Three outside pockets and one inside 
pocket for storing items. Drawstring 
waist keeps out wind and drafts. 


Quilt-Lined 
Jacket 


Versatile, midlength, JT38 jacket 
stands up to industrial launder- 
ing and has a rib knit collar, 
cuffs, and waistband; 2 lower 
inset slash pockets; and a utility 
pocket on left sleeve. Shell is 
7/4-02., 65% polyester/35% 
cotton twill. 100% polyester 


permanent black quilted lining. > CHOOSE: 
> CHOOSE > CHOOSE P CHOOSE: Item Fits Ghest Size ш No. 
А : : : 34 in to 36 in, 38 in to 40 in, 42 in to 44 in, 46 in to 48 in, 
р Size Color Body Type No. 50 in to 52 in, 54 in to 56 in, 58 in to 60 in, 62 in to 64 Black/Gray H4970 
JT38 Quilt-Lined 


S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL Navy, Black, Charcoal Regular, Tall 60617 


{PLORO 4% 


* YHERNAL READY! Я 


Bomber 
Jacket 


= Comfort rating: -20°F 
в Black color 
Lightweight, durable outerwear is designed to wear in freezer units or 
outdoors. 420-denier nylon outer shell with a polyurethane coating for 
extra strength and waterproofing and 200g polyester quilted insulation 
for warmth. Jacket has knit cuffs to help seal out the weather, fleece 


Panel 
Jacket 


Insulated cotton polyester work 
jacket keeps out the cold while 
working outside. Jacket includes 
a quilted lining and ends at 

the hip. Waist band tabs allow 
wearer to tighten or loosen waist. 
А sleeve pocket holds pens and 


other small tools. collar, 2 front pockets with zippers, and a waterproof inside pocket. 
> CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item > CHOOSE: Item 
Size Color Body Type No. Fits Chest Size No. 
JT50 Bomber Jacket 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, Navy, Black, Brown, 34 in to 36 in, 38 in to 40 in, 42 in to 44 in, 46 in to 48 in, 50 
4XL, 5XL, 6XL Charcoal, Green Tall, Regular G0618 in to 52 in, 54 in to 56 in, 58 in to 60 in, 62 in to 64 in H4966 


1736 GRAINGER. Find even on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
Ш 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Outdoor Workwear 


Bib Overalls 


Bib overalls are lined with 6-02. quilted 
polyester insulation for warmth. 
Reinforced knees, cuffs, and trim for 
durability; pockets at knee for knee pads. 
2-way covered leg zippers from ankle 

to hip. Adjustable shoulder straps and 
turned under hem for a 3" extension. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Fits Waist Size Color No. 


Bib Overalls 


32 to 34 in, 36 to 38 in, 40 to 42 in, 43 to 45 in, 46 to 48 in Black, Navy H4959 


рада 
lron-Tuff Insulated 
Jacket and Bib 
Overalls 


= Comfort rating: -50°F 

Made of 420-denier nylon with 11 72-02. high-loft polyester fiberfill insula- 

tion, this outerwear provides water-repellent, wind-tight protection from the 
elements. Storm flaps, bound seams, and insulated pockets provide additional 
protection. Jacket has heavy-duty knit cuffs, draft-sealing elastic back band, 
and fleece collar. Bib overalls have a high front and back and adjustable, heavy- 
duty elastic suspenders. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Fits Chest Size Color No. 
Jacket 
34 in to 36 in, 38 in to 40 in, 42 in to 44 in, 46 in to 48 in, 
50 in to 52 in, 54 in to 56 in, 58 in to 60 in, 62 in to 64 Navy, Green H4968 
> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Fits Waist Size Color No. 
Bib Overalls 
28 to 30 in, 32 to 34 in, 36 to 38 in, 40 to 42 in, 44 
to 46 in, 48 to 50 in, 52 to 54 in, 56 to 58 in Navy, Gray H4969 
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едш 
ComfortGuard 


Insulated Jacket 


and Bib Overalls 


= Comfort rating: -10°F 

= Black color 

Outerwear has a rugged 10096 cotton denim outer shell with a weather-resistant, 
water-repellent finish and 7%-о7. midloft polyester fiberfill insulation. Jackets 
have a storm flap over the zipper, heavy-duty knit cuffs, and hand warmer 
pockets for additional protection from the elements. Bib overalls have 2-way hip- 
length leg zippers, adjustable suspenders, and an interior waist drawcord. 


> CHOOSE: Item 
Fits Chest Size No. 


Jacket 
34 in to 36 in, 38 in to 40 in, 42 in to 44 in, 46 in to 48 


in, 50 in to 52 іп, 54 in to 56 in, 58 in to 60 in Haga? 
> CHOOSE: Item 
Fits Waist Size No. 
Bib Overalls 
28 to 30 in, 32 to 34 in, 36 to 38 in, 40 to 42 in, 44 to 46 in, 48 to 5O in, 52to54in H4948 


| 47298 | 


Rolrigilllan 
Econo-Tuff 
Insulated Jacket 


J7299 
and Bib Overalls 
= Comfort Rating: 15°F 
= Navy color 
Jacket is durable and lightweight as well as both water-and wind-resistant. 
Features 6 oz. polyester insulation and polyester outer shell along with knit 
collar and cuffs. Includes two outside pockets and one inside pocket. Bib over- 
alls provide warmth and coverage without added bulk. Overalls are polyester 
with adjustable 2" heavy-duty suspenders and brass rivets at stress points. 


P CHOOSE: Item 
Fits Chest Size No. 
Jacket 
34 to 36 in, 38 to 40 in, 42 to 44 in, 46 to 48 in, 50 to 52 in, 54 to 56 in, 58 to 60 in J7298 
> CHOOSE: Item 
Fits Waist Size No. 
Bib Overalls 


28 in to 30 in, 32 in to 34 in, 36 in to 38 in, 40 in to 42 


in, 44 in to 46 in, 48 in to 50 in, 52 in to 54 in 11299 
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SAFETY 
Outdoor Workwear 


carhartt ©. 
Duck Insulated Coat 


Designed for ultimate warmth in extreme cold conditions. Made from 12-02. 
heavyweight 100% ring-spun cotton duck with a quilted nylon lining and arctic 
weight polyester insulation. Triple-stitched main seams with a pleated bi-swing 
back for extra stretch across the shoulders and good range of motion. 2-way zip 
front with hook-and-loop storm flap and storm cuffs to keep cold out. Two chest 
pockets with flap and hook-and-loop closure, two large lower front pockets, and 
two inner pockets offer plenty of space to hold personal items. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Size Color No. 


5, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Navy, Brown, Black 


carhartt ©. 


Hooded Duck 
Insulated Coat 


Designed to keep outdoor workers warm in cold weather conditions. Rugged 
12-02. heavyweight 100% ring-spun cotton duck fabric with quilted flannel 
lining in the body and quilted nylon lining in sleeves. Attached hood has quilted 
flannel lining with draw-cord closure to keep cold out. Rib-knit cuffs and waist. 
Two pouch-style front pockets and two inside pockets for personal storage. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Size 


Color No. 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Black, Brown, Navy F2635 


Insulated Color 
Block Jacket 


Made from water-resistant 8-02. twill fabric with a quilted insulated 
lining. Zipper front with adjustable waist tabs and cuffs for a comfortable 
fit. Two slash front pockets and an inside pocket. Silver color block on 
the shoulders gives a stylish look. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ЕЕ 


RED КАР 


Hooded Duck 
Insulated Jacket 


Durable 10-0z. 65% polyester/35% cotton blend duck fabric resists stains. 

100% polyester quilted insulated lining provides warmth in cold conditions. 
Hood has a quilted lining and adjustable drawstring to keep cold out. Zipper 
front with elastic waistband. Two front pouch-style hand warmer pockets. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Size Color No. 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Brown, Navy K7370 


carhartt 2. 


Duck Bib Overalls 


Made from 12-02. heavyweight 100% 
ring-spun cotton duck fabric with triple- 
stitched main seams. Adjustable elastic 
suspenders and stretch piecing at the 
waist provide comfortable fit and good 
range of motion. Multi-compartment bib 
pocket with zip closure, two lower front 
ledge pockets, and two reinforced back 
pockets provide ample storage. Double- 
layer knees have openings for adding 
optional knee pads. 


> CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Fits Waist Size Inseam Color No. 
28 in, 30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 in, 28 in, 30 in, 32 Black, Brown, J7523 
42 in, 44 in, 46 in, 48 in, 50 in, 52 in, 54 in in, 34 in, 36 in Navy 


RED KAP 


1923 


Duck Insulated 


Coveralls 

Durable 10-0z. 65% polyester/35% 
cotton blend duck fabric with a 100% 
polyester quilted insulated lining. 
2-way front zipper with a snap-closure 
storm flap and adjustable hook-and- 
loop cuffs keep cold out. Two chest 
pockets with snap flaps, two lower 
front patch pockets, and two back 
patch pockets with double rule pocket 
provide plenty of personal storage. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item > CHOOSE: Minimum Maximum > CHOOSE: Item 
ize olor No. ize Height Height Color No. 
5, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Black/Silver, Navy/Silver J4786 S. M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL 5 ft 7 in 5ftitin Navy, Brown K7371 
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— wn 
= 


Long-Sleeve Coveralls 


Rugged coveralls let you handle the 
toughest chores. Feature a generous fit in 
shoulders and chest, bi-swing back for full 
range of motion, and elastic inserts at the 
waist that expand for a more comfortable 
fit. Heavy-duty, 2-way front brass zipper. 


Deluxe Cotton—All-cotton fabric with 
stain release finish to ease cleaning. Chest 
pockets and back left pocket have brass 
zippers and the dual pockets on the right 
leg help keep small tools close at hand. 
Snaps at sleeve and leg cuffs help keep 
debris out. Hammer loop on left leg and 
pencil pocket on left sleeve. 

= 100% cotton rugged twill 


Style 48700 
> CHOOSE: > CHOOSE: CHOOSE: Item 
Fits Waist Size Inseam Color No. 
Deluxe Cotton Coveralls 
34 to 36 in, 38 to 40 in, 42 to 44 in, А 1 
46 to 48 in, 50 to 52 in, 54 to 56 in 31 in, 33 in Navy, Gray H4988 


OELVEX @ 


Chain Saw Chaps 


= Measure length from waist to top of foot 
PROCHAPS 

Multilayer PROLAR protective padding stops 
and jams a chain saw in milliseconds. 
Water-resistant polyurethane outer layer 


coating. Zippered front pocket. Open back 
style helps prevent heat build-up. 


90 Series—Outer layer is 420 denier nylon K7367. 


fabric. 2 sets of quick-release buckles for 
waist and legs. 


91 Series—Full wraparound calf protec- 
tion helps protect from sharp branches and 
heavy brush. Outer layer is 1000 denier 
nylon fabric for durability in extreme condi- 
tions. 3 sets of quick-release buckles. 


94 Series—Outer layer is 1000 denier 
nylon fabric for durability in severe environ- 
ments. 3 sets of quick-release buckles. 


ARBORCHAPS 

Universal size chaps made for light-duty 
jobs. PROLAR protective padding quickly 
stops cutting action. 420 denier nylon fabric 
with water-resistant polyurethane outer 
layer coating. 3 sets of belt loops allow 


length adjustment. E6869 
Adjustable > CHOOSE: Item 
Chap Style Locations Length Color No. 
ProChaps 
90 Series 
Open Back Leg and Waist 33 in, 36 in, 39 in Orange K7367 
91 Series 
Enclosed Back Leg and Waist 33 in, 36 in, 39 in Orange E6869 
94 Series 
Open Back Leg 33 in, 36 in, 39 in Orange K7368 
ArborChaps 
Open Back Leg 36 in Green ЗМА06 
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F2622 


REDKAP 


1923 


үп VF Imagewear, Inc. 
Coveralls 


Durable-press 65% polyester/35% combed cotton 
fabric has soil release and wickable finish for easy 
cleaning. Action-back design features 2-way brass 
zipper closure and 1-pc. topstitched collar. 


E8387 


CT10—Long sleeve coveralls feature back pleats 
and side vents for comfort and good range of 
motion. 2 set-in front pockets, 2 chest pockets, 2 
hip pockets and a convenient rule pocket provide 
plenty of space to keep items at hand. 

= 7.25 02. twill 


C€T30—Insulated coveralls feature a quilted lining 
and adjustable take-up leg snaps that let you 
choose your desired length and coverage. Also 
have a gripper at lapel, 2 set-in front pockets, 

2 angled zippered chest pockets, 2 patch hip 
pockets, 1-pc. rule pocket, and a handy utility 
pocket on the left sleeve. 

= 7.25 0z. twill 


CP40—Short sleeves help provide comfort in 
warmer weather and the elastic waist provides 
amore comfortable fit. Feature 2 chest pockets 
(right pocket with functional flap), 2 set-in front 
pockets, and 2 patch hip pockets. 

5 oz. cotton/polyester fabric 


D2369 
> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Fits Chest Size Inseam Color Brand No. 

CT10 Coveralls 
38 in, 40 in, 42 in, 44 in, 46 in, i 
48 in. 50 in’ 52 in, 54 in 30 in Orange Red Kap F2622 
CT30 Coveralls 
34 in to 36 in, 38 in to 40 in, 42 in to i 
44 in, 46 in to 48 in, 50 in to 52 in 30 in Navy | Vílmagewear E8387 
CP40 Coveralls 
44 in to 46 in, 40 in to 42 in, 36 in to $ 
38 in, 48 in to 50 in, 52 in to 54 in 31 in Navy — Vflmagewear 02369 
50 in to 52 in, 46 in to 48 in, 54 ; 
in to 56 in, 42 in to 44 in 33 in Navy Vf Workwear D2369 


Chain Saw Chaps 


= Stop chains up to 2750 fpm 
= Measure from waist to top of foot 
= Meet ASTM F1897-2008 

and ASTM F1414 
Outer layer is 1000-denier Cordura 
nylon treated with a PTFE coating to 
repel oil, water, and dirt. Waist belt 
adjusts approx. 34" to 48". Include 
utility pouch and quick-release 
buckles for easy on and off. 


> CHOOSE: Item 
Chap Style Adjustable Locations Length Color No. 
Open Back Leg and Waist 34 in, 38 in, 42 in Orange K7369 
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SAFETY 
Work Shirts 


J4787 

(Front) 

% 
Че 


Work Shirts and Polos 


Industrial Work Shirts—Shirts feature 2 front pockets with button closure and a 2-pc. collar 
with permanent stays and a snap closure. 65% polyester/35% cotton poplin fabric is fade- 
resistant and industrial-wash friendly. 


Original Fit Work Shirts—A generous fit across the shoulder helps with freedom of move- 
ment. 2 mitered front pockets with flap and button closure. 65% polyester/35% cotton twill 
fabric has stain release and moisture-wicking properties. 


Performance Shop Polo Shirts—Stylish polos are made from 6-02. performance knit, 
100% polyester fabric that resists wrinkles, is moisture wicking, and can stand up to industrial 
laundry machines. Shirts also feature easy-care, stain release properties and resist snags. 


J4787 
(Back) 


J4853 
(Front) 


Performance Shop Shirts—Button-down shirts feature a wrinkle-resistant, moisture-wicking 
flex fabric that stretches for easy movement during long days in the shop. Fabric also features 
easy care, stain release and color retention properties for increased durability. Also easily 
washes and dries quickly in industrial laundry machines. Include adjustable cuffs and a front 
pencil pocket. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
А Description Size Color No. 
Industrial Work Shirts : | 
Short-Sleeve H4982 
“Long-Sleeve S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Black, Tan, Navy H4984 
Original Fit Work Shirts are ay NE See ES wears 
Short-Sleeve S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Tan, Navy H4978 
Long-Sleeve 2 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Black, Tan, Navy H4980 
Performance Shop Polo E ee oe ee ee, 
Short-Sleeve S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL J4787 
“Long-Sleeve - M, L, XL, 2XL, 3XL, 5XL Black/Red, Black/Gray, Gray/Navy — gez — 
Performance Shop Shirt Eh ar п _ | 
Short-Sleeve L, XL, 2XL, 4XL, 5XL, M, 3XL, S J4854 
Long-Sleeve E XL 2XL 3XL 4XL $,М,5Х Black/Red, Black/Gray, Gray/Navy — J4853 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


YOUR 
PRICE 
. 


G0614 


D2381 


REDKAP. 


1923 


© VF Imagewear, Inc. 
Work Shirts 


Men's Dress Uniform Shirts—Feature 65% polyester/35% 
cotton fabric with Touchtex technology for durability, superior 
color retention, and wickability for greater comfort. Shirts have 

2 button-through pockets (60614 has flapped pockets) with 
angled bartacks, plus a sewn-down pencil stall on the left 
pocket. The 7-button front closure includes a button at the neck. 
The 2-pc., lined, banded, and topstitched collar has sewn-in 
stays. G0614 has short sleeves, G0615 has long sleeves. 


Men's Industrial Work Shirt—Features 65% polyester/35% 
cotton fabric with Touchtex technology for superior color 
retention, a wickable finish for greater comfort, and long life. 
Short-sleeve shirt has 2 button-through, hex-style pockets with 
angled bartacks, plus a bartacked pencil stall on the left pocket. 
The 6-button front closure includes a gripper at the neck. The 
2-pc., lined collar comes with sewn-in stays. 


Men's Denim Shirt —Western-style shirt with tough, heavy- 
weight 100% cotton fabric. Long-sleeve shirt comes with 2 large 
pockets with simulated pearl gripper closures, plus a bartacked 
pencil stall on the left pocket. Front closure has 6 pearl-style 
snaps plus a button at the neck. The 2-pc., lined, banded, and 
topstitched collar has sewn-in stays. 


P CHOOSE: CHOOSE: Item 
_ Description Size Color Brand No. _ 
Dress Uniform SMr xt X Jų Blue White Red Kap 60614 i 
Dress unter Shirt xt MEDU вие, White Red Kap 60815 
Sleeve Work Sit 2XL ФТЬ Dum White Red Kap ЕШШ 
Men's gusta Shot MAL ЫШЫ a vi Worvear 040 
aoe shit NL SNE, AL Blue Vf Imagewear D2381 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 


General Workwear 


Work Pants and Jeans 
INDUSTRIAL WORK PANTS 

= Style 2112272 

Multiple pockets include deep, reinforced front 
pockets and left back pocket with button closure. 
Feature wide belt loops. Durable pants are made 
of 65% polyester/35% cotton vat-dyed wrinkle- 
resistant twill that is industrial-wash friendly and 
has stain release properties. Relaxed fit. 


TRADITIONAL WORK PANTS 

= Style 874 

Work pants have a center crease for a profes- 
sional look. Printed waistband for comfort. Details 
include tunnel belt loops and 4 pockets (2 front 
and 2 welt back pockets; back left pocket has 
button closure). 65% polyester/35% cotton 


wrinkle-resistant twill has stain release properties. 


Original fit. 


PAINTER'S PANTS 

= Style 1953 

Pants are designed to fit over work boots. They 
have triple-stitched felled seams for durability. 
Details include multiple tool pockets, hammer 
loops, rule pocket on right leg, and double back 
pocket. 100% cotton painter's drill. Relaxed fit. 


PREMIUM INDUSTRIAL CARGO PANTS 

= Style 2112372 

Durable cargo pants have a gusseted crotch and 
wide belt loops. Features reinforced front pockets 
and 2 cargo pants with hidden zipper closure; 


(EEN 
7 Dickies 


( 


extra pockets on outside left cargo pocket 
and inside right cargo pocket. 65% polyes- 
ter/35% cotton vat-dyed twill. Relaxed fit. 


PERFORMANCE SHOP PANTS 

» Style LP605 

Feature 6 multifunctional pockets from cell 
to bellow. Back pockets are angled for easy 
access. These durable pants sit slightly 
below waist, have a straight leg and provide 
extra room in seat and thigh areas. Comes 
equipped with StayDark technology and 
feature moisture wicking abilities along with 
contour yoke for ease of movement. Made 
of 65% polyester/35% cotton this flexible, 
wrinkle-resistant twill has stain release 
properties and is industrial wash friendly. 
Heavy CB belt loop and double knee has 
opening for kneepad. Relaxed fit. 


CARPENTER JEANS 

» Style LU200 

Tough, heavyweight denim fabric with triple- 
needle stitching on the side seam, yoke, and 
seat seam for long life. Straight-leg style 
with a relaxed fit that sits slightly below the 
waist with extra room in the seat and thigh 
for a more comfortable fit. Include a hammer 
loop and dual tool pockets. The pre-washed 
denim is durable enough to withstand indus- 
trial laundering. 


P CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Fits Waist Size Inseam Color No. 


Industrial Work Pants - 5 pockets 
30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 in, 42 in 
Industrial Work Pants - 4 pockets 


30 in, 32 in, 34 in Black, Desert Sand, Tan, Navy H4972 


30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 in, 42 in 30 in, 32 in, 34 in Black, Tan, Navy H5687 
Traditional Work Pants 

30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 in, 42 in, 44 in 30 in, 32 in, 34 in Black, Tan, Navy H4974 
Painter's Pants 

30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 in, 42 in, 44 in 30 in, 32 in, 34 in White H4977 


Premium Industrial Cargo Pants 


30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 in, 42 in 30 in, 32 in, 34 in Black, Desert Sand, Navy H4971 
Performance Shop Pants 

30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 in, 42 in 30 in, 32 in, 34 in Black, Navy J4785 
Carpenter Jeans i Е 

30 in, 32 in, 33 in, 34 in, 36 in, 38 30 in, 32 in, 34 in Blue H6041 


in, 40 in, 42 in, 44 in, 46 in 


RED KAP, vf] VF Imagewear, Inc. 


Relaxed- and 


Loose-Fit Jeans 
Relaxed-Fit Style No. PD60— 


Chelsea 


» Style 76488 


Construction Pants 


H4974 


Lightweight and highly durable, yet comfortable 
for all day use. Jeans feature Cordura fabric 196 
polyamide-reinforced knee, bottom hem, and 
hanging pockets for long life. Designed with 

a gusseted crotch for greater durability and 
movement, plus a raised back for a comfortable 
fit in any position. Have 2 front pockets, 2 back 
pockets, 2 hanging pockets in Cordura fabric 
with double bottom for long life, polyester loops 
for screwdrivers and pliers, thigh pocket with 
flap, and a handy ruler pocket. Versatile jeans 


Antique Brass Rivets, Decorative 
Stitching on Back Pockets, Deep Front 
Pockets, Durashield Finish on Black, 
Felled Outseam, Seatseam, and Riser 
Seam, Leatherette Patch With Logo 
Loose-Fit Style No. PD80— 
Bartacks at Stress Points, Decorative 
Stitching on Back Pockets, 
Leatherette Patch With Logo, Triple- 
Needle Felled Outseam, Seatseam, 
and Felled Riser Seam 


Series PD80, Series PD60, 


Loose Fit Relaxed Fit come with extendable leg length for varying 
= Hammer loo 
a бор body shapes, adjustable kneepad position for a 
> CHOOSE: > CHOOSE: Item more comfortable fit, and reflective material for 
Series Fits Waist Size Inseam Color Brand No. 


added visibility. 79% cotton, 21% polyester, with 


Loose Fit 
28 in, 30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, UT reinforced 100% Cordura fabric. 
PD80 40 in. 42 in. 44 in. 46 in. 48 in. 50 in 32 in, 34 in Blue Red Kap G0606 L 
Relaxed Fit р CHOOSE: > CHOOSE: с Item 
30 in, 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 i А Fits Waist Size Inseam olor No. 
PD60 іп, 42 in, 44 in, 46 in, 48 in 82in,34in Blue Vflmagewear 02386 32 in, 34 in, 36 in, 38 in, 40 in 32 in, 34 in Black 12828 
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SAFETY 
Safety Vests 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Back Stripe Pattern Options 


Im БА San 


Type 0 - Off-Road 


Type P - Public Safety 


Type R - Roadway and traffic control 


Provides additional amounts of 
high-visibility and reflective 
materials that allow for better 
definition of the human form. 


Offers the minimum amount 
of high-visibility material to 
enhance the visibility and 
conspicuity of workers in 


Performance classes specify the amount and design 
of visible and reflective material in the garment. For 
further information, see Quick Tip #153: High-Visibility 


Considered the minimum level of 
protection for workers exposed to 
roadway rights-of-way and TTC 
(temporary traffic control) zones. 


off-road environments. 


U-Back - Has two vertical X-Back - Reflective tapes Chevron - Inverted V-shape Vertical - Has two None - Has no 
stripes and at least one cross the back of the vestinan pattern provides enhanced parallel reflective vertical reflective stripes 
horizontal stripe of reflective Х pattern. Indicates a worker worker visibility especially stripes down the back 
tape on the back of the vest is facing away and can't see in low-light conditions and front of vest 

signals or oncoming traffic 

Safety Vest ANSI Classification 

ANSI types are based on the work environment and PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE 
the activities being performed. CLASS 1 (TYPE 0) CLASS 2 (TYPE R OR P) CLASS 3 (TYPE R OR P) 


Provides greater level of 
high-visibility and reflective 
material to make the wearer 

more visible in both complex 
backgrounds and through a full 
range of movement. A garment or 
vest without sleeves worn alone is 
not considered Class 3 protection. 


Clothing Standards at grainger.com/quicktips. 


@ 


ML KISHIGO" 


| AbilityOne. 


Жиса ЕШ UB 


ANSI-Rated High-Visibility Vests 


= Available in sizes from S to 5XL at Grainger.com 


High-visibility fabric and reflective tape increases safety for workers on roadways, in traffic, 
and in public safety settings. 
Class 3 vests have short sleeves with reflective stripes to maximize worker visibility. 


Closure Total No. Reflective Stripe Р CHOOSE: Item 
Fabric Construction Type ofPockets Material Border Type Color Brand No. 
Class 1, U-Back Stripe Pattern 
Mesh Hook-and-Loop 1 Polyester None Orange, Lime Condor J6012 
Solid Hook-and-Loop 1 Polyester None Orange, Lime Condor Ј6013 
Class 2, Chevron-Back Stripe Pattern 
Solid Hook-and-Loop 1 Modacrylic — Lime Kishigo J6358 
Solid Zipper 5 Polyester — Orange, Lime Condor Ј6029 
Class 2, U-Back Stripe Pattern 
Mesh Hook-and-Loop 0 Polyester Contrasting Orange, Lime Condor J6037 
Mesh Hook-and-Loop 0 Polyester Contrasting Orange Ability One 29JK87 
Mesh Hook-and-Loop 4 Polyester None Orange, Lime ^ Kishigo | E6630 
Mesh Hook-and-Loop 5 Polyester None Orange, Lime Condor J6035 
Mesh Hook-and-Loop 5 Polyester Contrasting Orange, Lime Condor 06038 
Mesh Hook-and-Loop 12 Polyester None Lime Ability One К4642 
Mesh Over-the-Head 0 Cotton None Orange Ability One 5MN46 
Mesh Zipper 1 Polyester None Orange, Lime Condor J6018 
Mesh Zipper 2 Polyester Contrasting Orange, Lime Kishigo E6640 
Mesh Zipper 5 Polyester Contrasting Orange, Lime Condor J6027 
Solid Hook-and-Loop 0 Polyester — Lime Mcr Safe K2279 
Soli Hook-and-Loop 1 Polyester None Orange, Lime Condor J6017 
Solid Hook-and-Loop 1 Modacrylic — Lime Kishigo J6358 
Soli Hook-and-Loop 3 Polyester — Orange Mcr Safe K2282 
J6029 J6029 Soli Hook-and-Loop 5 Polyester Contrasting Orange, Lime Condor _ 46039 
Front Back Solid Hook-and-Loop 5 Modacrylic — Lime Kishigo ./6359 
Soli Hook-and-Loop 5 Modacrylic — Orange, Lime ^ Kishigo ^ J6357 
Solid Zipper 0 Polyester — Lime, Orange Mcr Safe K2280 
Solid Zipper 1 Polyester None Orange, Lime Condor J6020 
Solid Zipper 1 Polyester None Orange, Lime Condor J6016 
Solid Zipper 2 Polyester — Lime Mcr Safe K2283 
Solid Zipper 5 Polyester Contrasting Orange, Lime Condor ./6028 
Solid Zipper 6 Polyester — Lime, Orange Mcr Safety  K2277 
Solid Zipper 6 Polyester — Lime Mcr Safety К2271 
Solid Zipper 7 Polyester — Lime Mcr Safety К2284 
Solid Front/Mesh Back Zipper 8 Polyester Contrasting Lime Kishigo K4643 
Class 2, X-Back Stripe Pattern 
Mesh Hook-and-Loop 5 Polyester None Orange, Lime Condor J6026 
Solid Zipper 6 Polyester — Orange Mcr Safety К2277 
Class 3, U-Back Stripe Pattern 
Mesh Hook-and-Loop 5 Polyester None Lime Condor ./6042 
J6017 Mesh Zipper 1 Polyester None Orange, Lime Condor J6024 
Back Mesh Zipper 5 Polyester Contrasting Orange, Lime Condor Ј6041 
Mesh Zipper 5 Polyester None Lime Condor J6040 
Solid Zipper 5 Polyester Contrasting Orange, Lime Condor J6047 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Vests 


55FF14 
Front 


55FF14 
Back 


55FF09 
Front 


0 >. wn ANSI-Rated = 
ANSI-Rated Breakaway Vests for Fall Protection 


Hi h Vi ibili V t = Available in sizes from S to 5XL at Grainger.com 
19 -VISIDI ity ests Feature a slot on the back that can pass through the D-ring on a fall protection 
a Available in sizes from S to 5XL at Grainger.com harness for safe connection to a lanyard or self-retracting lifeline. 
Feature breakaway points that release to pull the vest off the — Closure Total No. би oe не 
j j | j abric Construction үре 01 Pockets olor ran 0. 
worker if caught in machinery or an obstruction. Class 2, U-Back Stripe Pattern | 
Closure Total No. > CHOOSE: Item 10 Orange Milwaukee — 95FF18 
Fabric Construction Type of Pockets Color Brand No. 10 Orange Milwaukee — 55FF14 
Class 2, U-Back Stripe Pattern 15 De Mi waukee SEIS 
5 Orange, Lime Condor J6036 i i range ilwaukee 
Mest 3 Lime, Orange  Kishigo E6648 Soliq Zipper 10 Lime Milwaukee 55FF12 
3 Lime Radians 33ТХ38 10 Lime Milwaukee 55FF08 
3 Lime Radians 33TX39 15 Lime Milwaukee K2424 
Hook and 3 Lime Radians 33TX40 10 Lime Milwaukee 55FF10 
Solid оор 5 Orange, Lime Condor J6033 Solid Front/Mesh Back Snaps 6 Lime Kishigo G6842 
3 Lime Radians 33TX41 Class 2, X-Back Stripe Pattern 
3 Lime Radians 33ТХ42 Snaps 13 Orange Condor 491T19 
2 Lime Mcr Safety K2270 13 Lime Condor 491T23 
Class 2, X-Back Stripe Pattern Solid 10 Lime Milwaukee 55ҒҒ09 
Hook-and- ; "ET Zipper 15 Lime Milwaukee K2425 
Mesh Loop 1 Lime, Orange Kishigo H1105 10 Lime Milwaukee ^ 55ЕЕ11 


48 
cm ML KISHIGO" — n Qu 
Non-ANSI Rated High-Visibility Vests 


= Available in sizes from S to 5XL at Grainger.com 

Made of brightly colored fabric and available with reflective stripes to increase 
visibility of workers and pedestrians. Non-rated (Type O) vests are for use in off-road 
settings such as warehouses and manufacturing facilities. 

J6044 features breakaway points that release to pull the vest off the worker if 
caught in machinery or an obstruction. 


Fabric Closure Total Number CHOOSE: Item 
Construction Type of Pockets Color Brand No. 
No-Back Stripe Pattern 
Mesh Hook-and-Loop 0 Lime, Orange Condor 00428 
U-Back Stripe Pattern 
0 White Condor J6025 
Mesh Hook-and-Loop 1 Orange, Lime Condor J6012 
1 Orange Ability One 29PH71 
В 6 Віаск Kishigo 55ER77 
Solid Zipper 0 Pink Condor J6048 
Vertical-Back Stripe Pattern 
0 Orange, Lime Condor J6025 
Mesh Hook-and-Loop 0 Orange, Lime Condor J6044 
Lime Condor 5ЗҮМ02 — < 
X-Back Stripe Pattern J6044 J6044 
Mesh Hook-and-Loop 0 Orange Condor 491R72 Front Back 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1743 


High-Visibility Workwear Details on page A1. 


(Em 
High-Visibility 
U-Back Polo Shirts 


= 2" silver reflective tape 
= Meet ANSI/ISEA 107- 

2020 Type R Class 2 
= Up to UPF 30 protection 
Moisture-wicking polyester fabric keeps 
workers cool and comfortable. Collared 
shirts have button-up front allowing 
wearer to adjust opening. Left chest 
pocket. Long sleeve polos have knit cuff. 


SAFETY Scan. Order. Done. 


TINGLEY 
High-Visibility Jackets 


= 2" silver reflective tape 
= Meet ANSI/ISEA 107 Type R Class 3 
= Roll-away hood in collar 


BOMBER 3.1 

Insulated jacket features removable quilted 
polyester liner that provides warmth and 
versatility for changing weather and work 
conditions. Waterproof shell with storm fly 
front and zipper front closure to seal out 
wind and rain. Elastic cuffs and waist for 
comfortable fit. 


BOMBER Il 


No. of 
Sleeve Outside Garment CHOOSE: Item 
Type Pockets Features Size Color No. 


SES s m L xL Yelow J6328 Waterproof jacket has quilted polyester 
Birdseye 2XL, 3XL, Orange 45220 lining for warmth and comfort. Lightweight 
Long АХ. ХЫ е ТА "6337 polyester shell with storm fly front and 


zipper front closure. Elastic cuffs and waist 
for comfortable fit. 


ICON LTE 

Lightweight fabric is polyurethane on 
ripstop polyester to provide durability and 
tear resistance. Waterproof and breath- 
able with full vented cape back - ideal for 
warmer climates. 2-way front closure with 
zipper and snaps. 


NARWHAL 
Premium heat retention jacket with 


High-Visibility 

T-Shirts 

= Meet ANSI/ISEA 107- 
2015 Type R Class 2 


Moisture-wicking polyester 
T-shirts feature 2" silver 


reflective tape. #6322 295228 aluminum oxide Thermo-ficient lining that 
No. of 0 
Sleeve Outside CHOOSE: CHOOSE: Item reflects up to 70% of natural body heat to 
Type — Pockets Garment Features Size Color No. keep workers warm in frigid temperatures. 
Wask 100% waterproof and windproof heavy- 
Birdseye Texture Yellow H8429 j | 
y Orange H8428 duty woven polyester construction. Zipper 
Short 1 Birdseye Texture, Black Bottom Orange J6321 storm fly front with throat quard seals out 
Birdseye Texture, Segmented Tape S, М, L, XL, 2XL, — Yellow J6323 в у x oat guard 56 u 
None 3XL, 4XL, 5XL Yellow H9261 wind, rain, and snow. Tapered sleeve cuff 
tang 0 Birdseye Texture orange; J6319 with hook-and-loop take-up straps. 
1 Birdseye Texture, Segmented Tape Yellow J6322 No. о! P CHOOSE: > CHOOSE: Item 
X-Back Description Closure Pockets . Fits Chest Size - Color No. 
Short 1 Birdseye Texture S. M. L XL. 2XL ШШ 16328 somber Zipper 8 п a ШЕЕ 2 ETUR Green; Yellow — K4993 
3XL, 4XL, 5XL Orange. 36 in - 46 in, 40 in - 49 in, 
Long 0 None Yellow 16337 Bomberll Zipper — 8 44 in - 52 in, 48 in- 55 in, Green; Yellow, нов 
рр 52 in - 58 in, 56 in - 61 in, Orange 
60 in - 64 in, 64 in - 67 in 
(ЕШ) Zipper 36 in - 44 in, 40 in - 48 in, 
with 44 in - 52 in, 48 in - 56 in, Р 
bores Icon LTE Storm 6 52 in - 60 in. 56 in - 64 in. Green; Yellow Ј5375 
Н Hen "H H Flap 60 in - 68 in, 64 in - 72 in 
High-Visibility Zipper 36 in - 46 in, 40 in - 49 in, 
with 44 in - 52 in, 48 in - 55 in, 7 
Insulated Jackets Narwhal Storm 3 52 in - 58 in, 56 in - 61 in, Green; Yellow К2730 


60 in - 64 in, 64 in - 67 in 
= 2" silver reflective tape 

= Meet ANSI 107 Type R Class 3 

a Roll-away hood in collar 
Waterproof polyester shell with 
polyurethane coating. Zipper front 
closure with inside storm flap 
keeps out wind and rain. Elastic 
cuffs and waist for easy fit. 
D9797 has polyester fleece lining 
with quilted sleeves. 

H8437 has removable polyester 
fleece liner with lined sleeves. 
J6339 to J6342 feature a zip-out 


High-Visibility 

U-Back Insulated 
Coveralls 

J6340 = Meet ANSI 107 Type R Class 3 

= Detachable insulated hood 

= Underarm vents 

Cold weather coveralls have quilted thermal 


insulation and a waterproof polyester shell 
with a polyurethane coating to keep workers 


uilted liner. J6342 Se ems 
E . Канатта Must Д ТЕРА ii warm in frigid temperatures. Front storm 

inimum Reflective Stripe 0. 0 : em А ; В 1 В 

Temp. Border Type Closure Pockets Size Color No. flap with 2-way zipper and elastic waist with 
Wack - — -—— DES back storm flap keep wind and snow out. 

JF Nene Zipper 6 — 3XL'AXL SXÈ — Vellow —  H8437 ud side zippers with storm flap allow 

-45° F None Zipper with Storm Flap 5 Yellow J6339 easy boot access. 

-45*F None Zipper with Storm Flap 5 SM РСТ Orange J6340 y 

-45° Е Contrasting Zipper with Storm Flap 5 eet Yellow J6341 Minimum _ Entry > CHOOSE: Item 
X-Back Temp. Closure Type Size Color No. 

5 S, M, L, XL, 2XL. 


ҮЗ Zipper with M, L, XL, 2XL, 
J6342 50°F Storm Flap 3XL, 4XL, 5XL Yellow J6345 J6345 
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-45° F Contrasting Zipper with Storm Flap axl. dxi;sxp Yellow 


SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) High-Visibility Rainwear 


TINGLEY 
High-Visibility Rainwear 


= 0.35mm 

= Meets ANSI/ISEA 107 

= Jackets and Coats are Type R Class 3 
= Overalls are Class E 

Comfort-Brite PVC rainwear resists 
flames, mildew, and many chemicals and 
features 2"W silver reflective tape. Heat- 
sealed seams provide 100% waterproof 
protection. Nonconductive hardware. 
Jackets and coat have zipper closure 
with storm-fly front and a roll-away hood. 


F0797 


ш 


D-ring access and fully vented саре back. H7524 
Bib overalls have suspenders with quick- F0798 
release buckles. 
> CHOOSE: Item 
Size Color No. 

Rain Jacket 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL Green/Yellow F0797 

4XL, 5XL Green/Yellow H7544 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Orange E1823 

Rain Coat G5395 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Green/Yellow E2067 

Rain Bib Overall 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL Lime F0798 

4XL, 5XL Green/Yellow H7545 


S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL E1824 


D2323 


D2324 


-S.MLXL?KLSXLAXLSXL Orange EIBM MTN U 


"»TENACIOUS(C 
ergodyne 
„МОЛК СЕДІ, 


High-Visibility 
Rainwear 


= Meets ANSI 107 

= Type 2 Class 2 

GloWear rainwear outer shell is 
constructed of 300-denier breathable 
oxford polyester with polyester mesh- 
lined polyurethane-coated interior. 
Zipper front and cell phone chest pocket. 
Pants have elastic drawstring waist. 3M 
Scotchlite 2"W reflective tape is ANSI 
level 2 compliant. 


G5391 


G5398 


Viking 


“Brave The Elements? 


High-Visibility Rainwear 
» ANSI/ISEA 107-2015 

= Coats are Type R Class 3 Level 2 
» Pants are Class E 

» Waterproof 

Ripstop fabric with a polyurethane 
backing for abrasion, puncture, rip, 
and snag resistance. Taped and 
heat-sealed seams and nylon lining. 
Windproof and resists cold. 


Open Road—Durable 150-denier 


> CHOOSE: P CHOOSE: Пет 
Description Size Color No. 


S, M, L, XL, 2XL, X Orange, Yellow/ 

Jacket ЭХ, AXL'SXL dean D2323 
S, M, L, XL, 2XL, 
3XL, AXL, 5XL 


High-Visibility Rainwear 


a Meets ANSI standards 


Professional Journeyman—300- 
denier trilobal fabric construction. Coat 
has a detachable hood, zip front, flap, 
and zippered pockets. Bib overalls 
have a removable bib for conversion 
to waist pants. Include waist snap, 

fly, boot access zippers, and elastic 
suspenders. 


Pants Orange, Green D2324 


Professional Thor—Durable 
300-denier trilobal fabric. Breathable 


» Jacket is Class 3 
= Bib overalls are Class E 


Bright color with 2"W 3M reflective tape. 
PVC/Nylon—Jacket and coat have zip-front 


closure and outer storm-fly with hidden snap 
closures. Drawstring hood concealed in collar. Bib 


А 
Em E 


material is lightweight and flexible. 2" 
Vi-brance reflective tape. Coat has a 
protective collar storm flap, detachable 
hood and wrist cuffs (both adjust- 
able). Bib overalls have a front fly and 
adjustable boot cuffs. 


coat has 4" contrasting 3M reflective 
striping. detachable hood, zip front, 
and flap. Includes outside pockets 
with waterproof zippers, mic clips, and 
armpit ventilation zippers. 


overalls feature adjustable elastic suspenders, leg Description d a de c ТА 
cuffs, and elastic waist. Double heat-welded seams. Open Road 
= 0.35mm Coat S, M, L, XL, 2XL, Green H7524 
Bib Overalls 3XL, 4XL, 5XL Green/Yellow H7529 
> CHOOSE: Item Professional Journeyman 

Description Size Color No. D2326 and Coat S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Green, Orange G5391 
PVC/Nylon D2327 Bib Overalls/Waist Pants S, M, L, XL, 2XL, 3XL Green/Yellow, Orange 65395 

Jacket with Detachable Hood S,M,L. Green D2326 (Sold Professional Thor 
Bib Overalls 2XL, 3XL, xu Green/Yellow 02327 Separately) Coat S, M, L x 2XL, 3XL, 4XL Yellow/Green, Orange G5393 
Coat with Detachable Hood Green D2328 Waist Pants S, M, L, XL, 2XL, 3XL Green/Yellow, Orange 65398 
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SAFETY 


4031 


TINGLEY 


Flame-Resistant & Arc Flash Clothing 


J4033 


Flame-Resistant Rainwear 


= Meets ASTM D6413 


Safetyflex—Specialty PVC on poly- 
ester material is durable, mildew 
resistant, and provides a comfortable 
fit. Fabric is chemical resistant to 
many acids, alcohols, alkalies, oils, 
and salts, while the Therm-0-Rad 
sealed seams provide you 10096 
liquidproof protection. The jacket 
features full cut shoulders with 90° 
sleeve to body angle for supreme 
freedom of movement, an attached 
hood, and a storm fly front to seal out 
rain, wind, and contaminants. The 
tapered sleeves can fit in protective 
gloves and can accommodate glove 
rings for additional safety. Overalls 
have a plain front and feature a stitch 
bonded, non-woven lining that resists 
tears, punctures, and dissipates 


moisture. Suspenders have a snap 
lock buckle for easy adjustments. 
Snap closures are heavy-duty for 
long life. 


Magnaprene—Nylon fabric is 
coated with neoprene for abrasion 
and mildew resistance, and to protect 
against acids, chemicals, oils, and 
solvents. The stitched and taped 
seams offer 10096 waterproof protec- 
tion. Jacket features batwing sleeve 
construction for maximum freedom 

of movement and take-up snaps 

on the sleeves for an adjustable fit. 
Comfortable corduroy tip collar and a 
storm fly front that helps seal out rain, 
wind, and contaminants. Pants have 
take-up snaps on the ankle cuffs for 
an adjustable fit and heavy duty snaps 
for long life. 


Scan. Order. Done. 


J2256 


TINGLEY 


High-Visibility Arc-Flash and 


Details on page A1. 


K7316 


32262 


Flame-Resistant Rainwear 


= 2" silver reflective tape 
= Jackets and Coats are 

Type R Class 3 
= Bib Overalls are Class E 
Eclipse Quad-Hazard rainwear 
features Thermo-Grid technology 
to block out heat energy, while the 
flame resistant PVC coating on Nomex 
provides 100% liquid proof protection. 
Ideal for use in all electric and gas 
utilities, power generation, pipeline 
and construction work, as well as in 
petrochemical applications. Resistant 
to many acids, oils, alcohols, salts, 
and alkalies. 


Jackets and Coats—High-visibility, 
liquid-proof coats provide excellent 
arc flash protection and have an 
overhead shoulder design to let you do 
overhead work without limiting your 
range of motion. The zipper/storm fly 
front has a snap closure and hidden 


non-conductive, non-corrosive hard- 
ware to seal out heat, wind, rain, and 
contaminants, while hook and loop 
take-up straps on wrists help assure 
an adjustable fit. D-ring access lets 
you attach a fall protection harness. 
Also feature a flame-resistant cordu- 
roy collar with rollaway hood and a 
full-vented cape back for improved air 
circulation. 


Jackets J2556 and J2557 also provide 
flash fire protection, and have an 
adjustable elastic drawcord. 


Bib Overalls—Snap fly front overalls 
feature Quad-Hazard high-visibility, 
liquid proof, arc flash, and flash fire 
protection. Suspenders have heavy- 
duty non-conductive quick-release 
buckles and crossovers, while the 
hook-and-loop take-up straps on 
ankle cuffs provide an adjustable fit 
and help seal out contaminants. 


> CHOOSE: Item 
u Description _ ЕЕ Size Color No. 
> CHOOSE: > CHOOSE: Item ATPV Rating 8.7 cal./cm? - HRC 2 g EE 
. . . A Rainwear Style Size Color No. — Jackets S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL J2256 
Safetyflex Exe н Р Еа Coats S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Lime J2261 
. Flame Resistant Rain Jacket S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Green E8676 | Bib Overalls S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL K7316 — 
Flame Resistant Rain Bib Overall S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL - Green E9131 ATPV Rating 11 cal./cm? - HRC 2 N J Е 
Magnapren č —— Бара ИК SCENES ram ОООО | Jackets S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL J2257 
. Hame Resistant Rain Jacket S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Tan J4031 — Coats S, M, L, XL, 2XL, 3XL Orange 42262 
lame Resistant Rain Bib Overall _ 5, М, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL — Yellow, Tan 04033 Bib Overalls S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL K7317 
NASCO 


D0649 
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ETL! 


High-Visibility Arc- and Flame-Resistant Rainwear 


= Meets ANSI/ISEA 107 
= Jackets are Type R Class 3 Level 2 


seams. 


= Overalls are Class E 
Features 3M 2" high-visibility reflective trim and welded 


ArcLite—Provides protection in telecommunications and 
electric utility environments. Lightweight, flexible Nomex 
with FR polyurethane/PVC barrier minimizes heat transfer 
burns and has limited chemical splash resistance. 

= Meets ASTM F1891 


UM .. Description Size 
ArcLite 7.2 cal/sq cm - HRC 
Jackets 

Bib Overalls "S 
Sentinel 16 cal/sq cm - HRC 
Jackets 

Bib Overalls 


Find even MORE on Grainger.com? 


D0652 


> CHOOSE: 


S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 


S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 


Sentinel—Durable, flexible 100% 
FR cotton knit with FR polyurethane 
barrier minimizes heat transfer 

burns and provides resistance to 
chemical splashes. Protects from oils, 
hydrocarbons, salts, and alcohols in 
electric and gas utility environments 
and refineries. 

a Meets ASTM F1891 and F2733 


Item 

Color No. 
Lime . D0642 - 
Yellow ~ D0644 - 

. 00649 

Orange D0652 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Rainwear 


Impertech Sanitation 


Rainwear 


= 0.16mm 
= Meet ASTM F1671 Bloodborne 

Pathogen standard 
= Navy color 
Constructed of circular knit polyester backing 
with a stretch polyurethane coating. Microwelded 
seams help ensure that garments are waterproof. 
Stretches with wearer for extra comfort. 


D7616 


Jacket—Front zip has a snap storm flap and over-flap 
front closure with plastic snaps. Attached hood has 
elastic for protection. Raglan sleeves enable increased 


arm movement. 


А , ; > CHOOSE: 
Bib Overalls—Have a high waist and Size 


adjustable elastic suspenders. Snap Jacket 
adjustment waist and elastic at ankles 
for protection. 


Viking 


“Brave The Elemente 


Bristol Bay Rainwear 
= 0.75mm 

PVC with cotton twill backing provides 
protection against chemicals, animal 
fats, and motor oils. Material is water- 
and windproof and resistant to the 
effects of seawater and sunlight. 
Durable double trimmed seams and 
generous sizing for working comfort. Machine washable. 
Jacket has attached drawstring hood with large visor, 
neoprene storm cuffs, chrome-plated brass snaps, and double 
snap system on placket for extra wind and rain protection. 
Pants feature an additional 0.35mm layer of PVC-coated 
oxford nylon for extra wear resistance. Also with adjustable 
waist panel and heavy-duty elastic suspenders. 


Bib Overalls 


G5389 


> CHOOSE: > CHOOSE: 
Size Color 
Jackets 
M, L, XL, 2XL, 3XL, S Green, Orange 
Pants 


S, M, L, XL, 2XL, 3XL 


Viking 


“Brave The Elements 


Open Road 
Ripstop Rainwear 


= 150 denier 

Lightweight gear is waterproof and 
provides protection against rips, 
snags, tears, punctures, and abra- 
sion. Seams are double stitched, 
taped, and heat sealed. 

Jackets have a protective collar 
storm flap, helping to block out 
wind and water entry. Feature 2 
front storage pockets and multiple 


Green, Orange 


front and back vents for breathabil- H7523 
ity. Drawstrings on attached hood P CHOOSE: 


and wrist cuffs are adjustable. 


Jacket 
Bib Pants feature quick-release clip S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
suspenders and have a front fly градеа 28 
with hook-and-loop closure along S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
with adjustable boot cuffs. S, M, L, XL, 2XL, 3XL 
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D7617 


S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 


Item 
No. 


D7616 
D7617 


G5394 


Item 
No. 


65389 
65394 


би 


Н7528 
Item 
Color No. 
Yellow — H7523 
Green H7525 
Yellow Н7528 
Green H7527 


D2283 


D2284 
D2286 


PVC Rainwear 


= Yellow color 
= Available in sizes S - 3XL 


3-Pc. Disposable PVC Suit—Snap- 
front jacket, detachable hood with 
drawstring, elastic waist pants, and 
storage pouch included. Snap adjust- 
able sleeves and pants. 

= 0.10mm 


3-Pc. PVC Suit—Snap-front jacket 
with detachable hood and bib overalls 
with snap-fly front. Elastic suspenders 
included. 

= 0.25mm 


Description 
3-pc. Disposable PVC Suit 
3-pc. PVC Suit 
PVC Raincoat 
3-pc. PVC/Polyester Suit 
3-pc. PVC/Polyester Suit 
3-pc. PVC/Nylon Suit 


5 
D2282 


PVC Raincoat—Features cape back 
ventilation, detachable hood, and 2 
pockets. 

= 0.25mm 


3-Pc. PVC/Polyester Suits—Snap- 
front jacket with detachable hood and 
bib overalls with snap-fly front. Elastic 
suspenders included. 

в 0.35mm 


3-Pc. PVC/Nylon Suit—Snap-front 
jacket with detachable hood and bib 
overalls with snap-fly front. Elastic 
suspenders included. 

в 0.35mm 


SAFETY 
Rainwear 


Polyurethane/ 
Nylon Rainwear 


= 0.25mm 


Polyurethane exterior stands up to chlorinated water 
used in food processing plants and other sanitary 
applications. Welded seams. 


Jackets—Have snap front closures and detachable 
hood. 


Bib Overalls—Plain-front overalls include adjustable 
elastic suspenders. Reinforced knee patches provide 
added protection. 


P CHOOSE: Item 
Size Color No. 
Jackets with Detachable Hood 
S. M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow D2293 
SM: E XL. 2XL, 3XL, 4XL Green D2295 
то Overalls 
D2295 and D2296 S. M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow D2294 
(Sold Separately) 5, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Green D2296 
Polyurethane/ TINGLEY 


Nylon Rainwear 


a 0.25mm exterior coated 

polyurethane on Oxford nylon 
Iron Eagle rainwear provides exceptional snag and 
abrasion resistance. Protects against fats, oils, grease, 
and other chemicals. Heat-sealed seams can with- 
stand extensive laundering. 


Jackets—Feature storm fly front and are available 
with attached hood or hood snaps. 


Bib Overalls—Plain front overalls have premium 
snap-lock suspender buckles. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Size Color No. 
Jacket with Attached Hood 
Кта Blue, Green, Yellow 8968 
jacket with Hood Snaps 
08968 and 08971 5 М L, XL, 2XL, 3XL, ДХ] Blue, Green, Yellow | 08969 
(Sold Separately) Bib Overalis 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL,4XL Blue, Green, Yellow D8971 


D2314 
Sold = 
is SBR Rubber Rainwear 


Separately) 
= 100% SBR rubber with 
cotton/polyester lining 
= 0.46mm 
Vulcanized, cemented seams for durability. 
SBR resists punctures, tearing, mild acids, 
ketones, and organic esters. Yellow color. 


Jacket—Snap-front closure and attached 
hood. 


Bib Overalls—Feature nickel-plated 
snap-fly front with elastic suspenders. 


Raincoat and Rain Hood—Raincoat 
has corduroy-tipped collar and snap front. 
Raincoat length: 45". Snap-on rain hood is 
sold separately. 


> CHOOSE: Item 
Size No. 
Jacket with Attached Hood 
Я ‚ XL, 2XL, 3XL, 4XL D2313 
Bib Overalls 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL D2314 
Raincoat 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL D2315 
Rain Hood 
Universal 4ML31 


1748 


GRAINGER. 


ШШЩ 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Ponchos and 
Umbrella 


Disposable Ponchos with Hood— 
Heat-sealed seams prevent leaks. 2ELD5 
is made of polyethylene and comes in 

an individual pouch. 1EJY3 includes side 
snaps. 

= 2ELD5 is 0.02mm - 50" x 80" 

= 1EJY3 is 0.10mm - 52" x 80" 


PVC/Nylon Ponchos with Hood—Hood 
has visor and drawstring. Electronically 
welded seams and snaps prevent leaks. 
Storage bag included. 

= 0.20mm - 50" x 80" 


Umbrella—Heavy-duty umbrella with 
push-button automatic open and auto- 
matic close for 1-handed operation. 


Пет Pkg. 
Color Qty. 
Disposable Ponchos with Wood Universal, Size 
ClearClear 28005 
YellowYellow 
PVC/Nylon Ponchos with oot, Universal m 
GreenGreen 1EJ 1 
Yellow/GreenYellow ТЕУ? 1 
Umbrella, 40" Open dia. 
Black 3GRR8 1 


TINGLEY 


3-Piece Rain Suits 


Heavy-duty PVC—Double- 
coated PVC on polyester suit 


= 100% waterproof 
a Include jacket, 


detachable hood, provides chemical, flame, and 
and overalls abrasion resistance. Storm fly 
= Yellow color front jacket keeps wind and 


rain out. Snaps at wrists and 
ankle cuffs adjust for better 
fit. Bib overalls have adjust- 
able suspenders. Resists many 
acids, alcohols, alkalies, and 
oils for use in light chemi- 

cal, construction, utility, food 


PVC—Single ply PVC 
suit includes jacket with 
storm fly front, snap 
closure, and a storm 
flap. Bib overalls have 
adjustable suspenders. 
For general purpose, 


light duty use. processing, and general indus- 
try applications. 
> CHOOSE: Item 
Бү Size Thickness Seam Style No. 
V 
K7311 L M, S, XL, 2XL 0.2mm Welded E0133 
Beary Dy ENG 
S, M, L, XL, 2XL 10.5 mil Heat Sealed — K7311 


APolyCo 


VR Polyolefin 
Rainwear 


= 0.8mm 


Soft, lightweight material is cold-crack and tear- 
and chemical-resistant; impervious to fats and 


dua oils. 3" patches sealed into crotch and underarms 
2” (Sold for reinforcement. Jacket has extra-large snaps for 
Separately) convenience and storm flap for added protection. 


Overalls have adjustable elastic suspenders with 
large quick-release buckles. 


P CHOOSE: Item 

Description Size 0. 
Jacket CXC G3213 
Bib Overalls L, XL 63214 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Protective Clothing 


xl 
(ӘЖЕ . CELLUCAR  Жеуетске 


MANUFAGTURING — FA BR I C S — 


Beard Nets, Bouffants, and Hairnets 


Help prevent product contamination. Stretchable elastic provides a comfortable 
and secure fit. 

BEARD NETS 

Use to contain facial hair and are ideal for use in food handling applications. 


BOUFFANTS 

Can provide more protection than hairnets and help keep long hair out of face 
and eyes. Ideal for use in electronics manufacturing, laboratory, and cleanroom 
applications. 

HAIRNETS 


Provide reliable and economical protection in food handling applications. Can 
help keep long hair out of eyes and face. 


Beard Cover 
4GL65 


> CHOOSE: Item Pkg. 
Dia. Color Brand No. Qty. 
Beard Nets 
Nylon 
18 іп White — 9RD56 100 Hairnet 
Polyester 1TTU6 
18 in White Condor 1ТТ/5 100 
18 in White Condor 23KX05 100 
19 in Blue, White Cellucap H2299 1000 
Polypropylene = u 
16 in Blue Condor H8277 1000 
18 in White Condor 1TTV4 100 
18 in White = 4YMR3 100 
18 in Blue = 9LMJ9 100 
18 in White Condor H8277 1000 
19in White Cellucap 4GL65 100 > CHOOSE: Item Pkg. 
19 іп Blue, White Cellucap H2300 1000 Dia. Color Brand No. Qty. 
Bouffants Hairnets ў 
21" Blue Keystone H9099 1000 Heavyweight Nylon 
21in Blue, Green, White Cellucap E9210 — 100 18 in White Cellucap 46184 144 
21in White, Blue Condor H8280 1000 21in Black — 9TYL6 100 
21in White, Green, Red, Blue Keystone H9099 1000 Lightweight Nylon 
21in White Cellucap 22CU25 1000 22 in Black = 8FAE2 144 
21 in White Cellucap 34FZ76 100 26 in Beige, Brown Cellucap F0588 144 
21in Blue Cellucap 34FZ78 100 Nylon 
24 Blue, Green, Yellow Condor H8283 100 18 in White Condor H8268 100 
24 in White, Green, Blue, Yellow Condor D2138 100 2 in Wie. Black Gondor o 100 
А Orange, Blue, Green, in ite ondor 
aad Red, Yellow Cellucap H2306 1000 24 in Black Condor H8274 100 
24 in White, Blue, Green Condor H8282 1000 26 in Black, White Cellucap F0588 144 
24 in White Condor H8283 100 Nylon/Polyester 
24in White, Blue Condor H8287 100 _ 24" White Condor H8294 100 
24 in White, Green, Red, Blue Keystone H9100 1000 Polyester 
24 in White Cellucap 22CU26 1000 18 in White Condor 1TTU6 100 
24 in White Condor 29JW33 100 20 in White Condor 1TTU7 100 
24 in White Cellucap 344777 100 20 in White Condor H8293 100 
24in Blue Cellucap 34FZ79 100 21 in Blue, White Condor H8270 1000 
24 in Green Cellucap 34FZ81 100 24 in White Condor 11108 100 
28 in White, Blue, Yellow Condor D2139 100 24 in Blue, White Cellucap H2303 1000 
28 in White, Blue Condor H8285 1000 24 in Blue, White Condor H8273 1000 
28 in White СеПисар 220027 1000 24in White Condor H8294 100 


GRAINGER CATALOGS 
Are Digital Too! 


* Choose From Our Library of Industry-Specific Catalogs 
* Browse, Download or Share Pages 

* Add Items to Your Cart and Check Out When Ready 

* Browse now at grainger.com/catalogonline 
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Protective Clothing 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


EE 
° 


24AG98 


ENVIRO 
© Kimberly-Clark Kimberly Cine 
GUARD 


Particulate & Liquid 
Protective Boot & Shoe Covers 


These boot and shoe covers are worn over personal footwear to protect 
surfaces from contaminants and protect footwear from damage. 


Non-Hazardous or Hazardous Dry Particulates—For use when working 2RUZ3 
with non-hazardous or hazardous dry particulates larger in size than aerosols 


and include dust and dirt. 


Non-Hazardous Liquid Splash/Spray—Use when working with non-hazard- 
ous liquid splash and spray. Splash is non-pressurized or lightly pressurized 
when it contacts a garment while spray is pressurized. 

Bloodborne Pathogen Resistance for Non-Hazardous Dry Particulates 
and Non-Hazardous Liquid Splash—Help protect from bloodborne patho- 


782736 24AF86 
gens (such as hepatitis), non-hazardous dry particulates (larger in size than 
aerosols and include dust and dirt), and non-hazardous liquid splash (non- Includes Slip 
pressurized or lightly pressurized when it contacts a garment while spray is Height | Resistant Mem Pkg. 
ressurized) Range Sole Color Size No. Qty. 
p s " Hoot & Shoe Covers for Non-Hazardous Dry Particulates & Non XE Liquid Splash/Spray 
Includes Slip 
Height Resistant Item Pkg. Ankle No White XL International Enviroguard 782728 1000 
Range Sole Color Size Brand No. Qty. Ankle Yes White ^ Universal International Enviroguard 782736 300 
Boot & Shoe Covers for Non-Hazardous Dry Particulates Ankle Yes Blue International Enviroguard 782139 300 
Polyethylene Coated Polypropylene Ankle Yes Blue XL International Enviroguard 78271401 1000 
Mid-Calf Yes White L Dupont 4LUR2 100 Ankle Yes Blue Universal International Enviroguard 782741 300 
Mid-Calf Yes White XL Dupont 4LUR3 100 Laminated Non-Woven 
Polypropylene Ankle Yes White L International Enviroguard 782750 300 
Ankle Yes White L Cellucap 163M07 300 Ankle Yes Blue L International Enviroguard 782751 300 
Ankle Yes White XL Cellucap 40N282 300 Ankle Yes White XL International Enviroguard 78271522 300 
Ankle No White ^ Universa Condor 2KTU2 200 Ankle Yes Blue XL International Enviroguard 782755: 300 
Ankle Yes White Universal Condor 2KTU3 200 Microporous Film Laminate 
Knee Yes White ^ Universa Condor 2RUZ3 50 Knee Yes White L Dupont 29EU93 100 
Ankle Yes Blue Universa Condor 307080 300 Knee Yes White M Dupont 29EU94 100 
Ankle Yes Blue Universa Condor 60EE99 100 Knee Yes White S Dupont 29EU95 100 
Ankle Yes Blue XL International Enviroguard 7827144 300 Knee Yes White XL Dupont 29EU96 100 
Ankle Yes Blue XL Cellucap 9YR59 100 Mid-Calf No White ^ Universal Kimberly-Clark 2WXC7 400 
Ankle Yes Blue XL Cellucap 9YR60 300 Ankle No White ^ Universal Kimberly-Clark 2WXC8 400 
SMMMS Ankle No White 2XL Kimberly-Clark 2WXC9 400 
Mid-Calf No White ^ Universa Kimberly-Clark 33VA32 300 Knee To White Universal Kimberly-Clark 3MZF6 200 
Ankle No White ^ Universal Kimberly-Clark 33VA33 300 Knee White Kimbery- -Clark 3MZF7 400 
5 ome e Yes Blue Universa Kimberly-Clark 42EP82 300 pang E — {ог Non-Hazardous шу — & Non-Hazardous Liquid Splash 
М. olyethylene 
Ankle No White XL International Enviroguard 7821355 200 ШЕ -Calf No Blue XL Cellucap 22CT86 300 
Boot & Shoe Covers for Hazardous Dry Particulates & Non-Hazardous Liquid Splash/Spray Polypropylene : 
Tyvek(R) No White XL Cellucap 346186 300 
Mid-Calf No White Universa Dupont 24AG98 200 Po 'lypropylene/Vinyl . 
Knee No White ^ Universal Dupont 24AH01 100 id-Calf es White XL Cellucap 220787 200 
Ankle Yes Gray Universa Dupont 4LUR4 100 Boot & Shoe Covers with Bloodborne Pathogen Resistance for Non- 
Ankle No White Universa Dupont 5WYC9 200 Hazardous Dry Particulates & Non-Hazardous Liquid Splash 
Knee Yes White L Dupont 5WYDO 100 Polyethylene Coated Polypropylene 
Knee Yes White XL Dupont 5WYD1 100 Ankle Yes Gray Universal Dupont 24AF86 200 
Ankle Yes Gray Universa Dupont 6LY43 200 Mid-Calf Yes Gray Universal Dupont 24AF87 100 
410X62 
122599 
ai ‘a 4GMT2 4GMT5 
Ghemical Protective Dispensers (Contents not included.) (Contents not included.) 


Boot & Shoe Covers & Shrouds 


Help protect workers and footwear from hazardous dry particulates, larger in 
Size than aerosols and include dust and dirt. Also provide moderate-chemical 
splash and spray protection from organic and inorganic acids and bases, 

solvents, and salts found in industrial cleaning applications. Boot and Shoe 


Hinged lid eases 1-handed access to bouffant caps, hairnets, shoe/boot covers, 
and other personal protective equipment. Dispensers are clear to easily view 
contents and know when to refill. For use on desktop or mount on wall. қ 

ет 


Description H Ww D No. 
Universal Dispensers 
PETG 


Covers are worn over personal footwear and protect it from incidental contact aar zh ium 47 E 
with hazardous and non-hazardous substances. Boot Shrouds cover the PETG 10 Yin 8in 3 іп = 
1 erint Я i PE 12 % in 12 in 5 5 in 4GMT4 
opening at the top of the boot to prevent liquids and other materials from falling PETG 17% in 11% in Ein 3UZG2 
into the boot. Acrylic 9 іп ТТ іп 3 Yin 30ZE62 
Universal Dispensers with 4 Labels (Beard Covers, Bouffants, Hairnets, and Shoe Covers) 
Height Includes Slip Item Pkg. PETG 10 in 10in 10 in 3UZG3 
Cover Material Range Resistant Sole Color Size No. Qty. PETG 12 in 12in 12in 3UZ64 
Boot & Shoe Covers for Hazardous Dry Particulates & Moderate Chemical Splash/S m PETG w/2 Compartments 14in 15 % in 9% in 3UZG6 
Polyolefin Ankle es Blue Regular 99 200 PETG w/3 Compartments 14 in 153 in 9% in 3UZ67 
Polyolefin Knee Yes Yellow Regular 122602 100 PETG w/2 Compartments 18 in 1956 in 11% іп 302765 
Polyolefin Knee Yes Blue 122601 200 Eum with "Shoe Covers" Imprint 
Polyolefin Knee Yes Yellow L 122603 100 ETG 14 in 12 in 8in 4GMT5 
Polyolefin Mid-Calf Yes Yellow L 410X62 200 Acrylic 15 іп 12 іп 8in 307Е63 
Boot Shrouds for Hazardous Dry Particulates & Moderate Chemical Splash/Spray Hairnet Dispenser 
Polyolefin Mid-Calf No Blue Universal 410X63 100 Acrylic 10 7% іп 8іп 3 in 3UZF9 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Protective Aprons 
Chemical-Resistant Bib-Style Aprons М?0УО0 Ansell conor ж 
Economy Chemical-Resistant—VR polyolefin aprons resist Premium Chemical-Resistant—SBR 
industrial concentrations of hydrofluoric, hydrochloric, sulfuric, and rubber aprons are abrasion resistant and 
nitric acids and are FDA Approved for indirect food contact. Vinyl protect against mild solvents, chemicals, and 
aprons resist oils, fats, and chemicals. Urethane aprons offer light- acids. Neoprene and Hycar aprons protect 
weight comfort and long wear. PVC and PVC blends aprons provide against a wide range chemicals, acids, oils, 
superior flexibility and resist grease, fats, oils, punctures, and abra- grease, and animal fats while maintaining 
sion. Nitrile aprons are resistant to oil, fuel, and hydrocarbons. flexibility over a wide temperature range. 
Mfr. Нет Pkg. А. 

_Кеу Description Color L w Brand — Model No. Qty. 12Y507 
Economy Chemical-Resistant Aprons 
VR Polyolefin 

4 mil. Die-Cut with Cutout Neck and Waist Ties plug бп  35in Роубо 46400 12Ү507 100 


А ue 55іл 35іп Роубо 46500 12Ү508 100 


6 mil. Die-Cut with Cutout Neck and Waist Ties ue 


152 22) 


ше 55in 35іп Роубо 46501 12Ү510 100 


Vinyl 


6 mil. Die-Cut with Cutout Neck and Waist ue 44іп 33in Alphatec 56-015 5EMD1 
6 mil. Raw Edge with Neck and Waist Ties ue 44іп 33in Alphatec 56-009 4ЈҮ17 


ue 


Dojww 


8 mil. Sewn Edge with Neck and Waist Ties 


ue 
ue 


оо 


6 mil. Sewn Edge with Neck and Waist Ties 


[>>] 


8 mil. Raw Edge with Neck and Waist Ties 


and Heat Sealed PVC Grommets Blue 45п 35п — Condor m 18860 12 
C Blue 47іп 33іп  Alphatec 56-009 SEMC7 1 
6 mil. Raw Edge with Neck and Waist Ties Ble  49in 33in  Alphatec 56-009 5EMC8 1 
Blue ^ 54in 33іп  Alphatec 56-009 5EMC9 1 
6 mil. Die-Cut with Cutout Neck and Waist Blue 39іп 33in Alphatec 56-015 SEMDO 1 


Urethane/Nylon Linin 


Bull —————————————————————— 
D  7mil.Serged Edge with Neck and Waist Ties, and Brass Grommets Yellow — 48in — 35in  Alphatec 56-600 SEMD3 1 
PVC/Polyester Lining 


Е 18 mil. Raw Edge with Attached Neck Strap, 


Waist Ties, and Brass Grommets Green 


PVC/Nylon Lining 


F 12 mil. Raw Edge with Attached Neck Strap, Waist 


1 
1 
1 

B ue 54іп 33іп  Alphatec 56-001 SEMCS 1 
1 
1 
1 
1 


ue 49іп 33in Alphatec 56-007  3RYT4 
ue 54іп 33in Alphatec 56-007 — 3RYTS 


45in 35іп Роубо 46401  12Y509 100 


44in — 33in  Alphatec 56-001 SEMC4 
44 in 
47 in 


33in  Alphatec 56-007 
33in Alphatec 56-007 


3RYT3 
SEMC6 


48in З5іп Condor 3XE79 1 


Ties, and Heat Sealed PVC Grommets Yellow 45in — 35in — Condor ш 19872 1 
PVC 
GE rd Blue 50in 35in Condor — 38046 1 
Топан ы Strap, White 44in 33in  Alphatec 56-101 3RYU8 1 
Urethane/Nylon Linin! 
Н  7mil.Serged Edge with Neck and Waist Ties, and Brass Grommets — Blue — 48in 35іп  Alphatec 56-601 SEMD5 1 
Nitrile/Polyester Linin 
| 16 mil. Sewn Edge with Attached Neck Strap and Waist Ties Black 45in — 35in Condor = 47296 1 
remium Chemical-Resistant Aprons 
SBR Rubber/Polyester 
K 16 mil. Sewn Edge with Attached Neck Strap and Waist Ties Black  45in — 35in Condor — 4Т299 1 
29 mil. Sewn Edge with Attached Neck Strap and Waist Ties Black  45in — 35in Condor — 4Т295 1 
Меоргепе 
шаншады Yellow 45іп 35in  Alphatec 56-400 3RYU7 1 
Hycar/Waterproof Linin 
M 18-02. Sewn Edge with Attached Neck Strap, Yellow 45in 33іп  Alphatec 56-510  3RYT7 1 
Waist Ties, and Metal Grommets Black — 45 іп 33in Alphatec 56-512 — 3RYT6 1 
© Kimberly Clari 
Ansell 
ARS KleenGuard 2” 
Endurosaf A70 Apron SAFETY APPAREL” И 
Аргопѕ апа Smock dini күк 
Flexible, lightweight, The polyethylene-coated prons 
durable material fabric protects when » Meet EN 511 standard 
is abrasion- and handling hazardous dry Lightweight breathable 
puncture-resistant. particulates and during protection for ultracold 
Resists fats, exposure to hazardous environments and 


oils, grease, and 
chemicals. Include 
adjustable, sealed 
neckstrap. Sealed 
side-ties can be 
secured in either 


light chemical splash/ 
spray. Garments resist 


many water-based liquids, 


greases, and oils. Apron 
comes with a loop strap 


neck апа tie waist closure. goepes 


Smock has back neck 


cryogenic atmospheres. 
Bib-style aprons are 
waterproof for full 
frontal splash protection. 
Adjustable neck and 
waist straps have quick 


front or back. h А disconnects for easy 
Comply with FDA hid and a tie waist on/off. Find Cryogenic 
closure. loves on page 1705. 
for food contact. Стан M liom Gloves on page 1705 
Mfr. Item Length Size Color Model No. Mfr. Item 
Color L w Model No. Apron L w Model No. 
45 in 35 in 56-802 3RYU2 44 in Universal Yellow 97790 3PLG8 36 in 24 in A02CRC24X36 2AFB2 
Blue 50 in 35 in 56-800 БЕМО9 Smock 42 in 24 in А020ВС24Х42 2AFA2 
Yellow 50 in 35 in 56-8001 БЕМО8 44 in Universal Yellow 9829 42EP65 48 in 24 in А020ВС24Х48 2AFB1 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1751 
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BaPolyCo | cEeLLucar | 


NUFACTURI 


Chemical-Resistant 
Aprons and Gowns 
COAT AND SMOCK APRONS 


Vinyl Coat Aprons—Condor aprons feature heat- 
sealed seams, bound collar, elastic wrists, and nylon 
ties with breakaway snaps at back of neck and 
waist. 


Ansell aprons are static and corrosion resistant, with 
no exposed elastic or metal parts. 6-mil models 
feature plain edge, closed back, and elastic cuff. 
8-mil models feature heat-sealed seams. 


Neoprene Smock Aprons—Sewn-edge aprons 
have cotton ties for adjustable back closure, silver- 
plated grommets, and elastic wrists. 


DISPOSABLE BARRIER GOWNS 
VR Polyolefin—Provide full frontal body protection 


from chemical splashes. Full-length sleeves with 8CV18 122609 
11G029 either an integral thumb loop or elastic cuff. Heat- 
sealed seams. 
Mfr. Item Pkg. 
Description Thickness L Ww Color Model No. Qty. 
Vinyl Coat Aprons 
Condor 55i 54i 1N860 1 
X ; ІП ІП = 
Disposable Sleeve Apron 8 mil 58 in 55 in Blue — 1N856 1 
Alphatec 
48in 48іп 56-903 1XKK9 1 3RKU4 
6mi 59п 52іп 56-003 1ХКІ1 1 
Chemical-Splash cin 80m 86003 AXK — 1 
emical-Splas| in in Blue A М 
ИКЕ = ЗЕ Е Е Ansell crriucar МРОУСО 
8 mil A Le ——A——— NU ATU RING i ШШ 
54 іп 55 in 56-910 — 3RYV4 1 
54in  60in 56-910 — 3RYV/] 1 . Ё 
Neoprene Smock Aprons Disposable Aprons and Barrier Gowns 
Chemical Resistant E: ү n E i = TIU i DISPOSABLE PROTECTIVE APRONS 
" 2 = А " a n " 
Sleeve Apron Wimil —25 fin —52in Yellow ———— — 116031 1 | Light-duty aprons are USDA accepted and ideal for food processing applications. 
46%in  54in = 11184 1 
VR pomem POLY-COATED POLYPROPYLENE GOWNS 
н ° 45 in 38 in 42400 t2v49450 | Tie at neck and waist. Elastic wrist style offers barrier protection from fluids. 
own with Thumb Loops 50 in 42 in 42500 12Y495 50 
55 in 45 in 42600 12ү496 50 | POLYETHYLENE TIE GOWNS 
in зеп 42180 72/47 50 | 1-рс. pullover style has vented neck, open back, and die-cut tiebacks. Full- 
; ; i 60 in 45 in 42680 — 12Y499 50 | length sleeves with a thumb loop extension. Sealed shoulder seams. 
Gown with Elastic Cuffs — 4 mil 45 in Tin Blue 49450 — 49NT88 50 9 р 
50 іп 2 in 42550 Ше 50 POLYPROPYLENE PROTECTIVE CLOTHING 
In ІП А " А š " " А 
қ 50 in 30 in 43650 49NT91 50 | Economical alternative for disposable clothing in less demanding environments. 
Gown with Trough ; ; a H : А р + А 
Войот 43 m 57 no 5550 EE 20 Lightweight items offer a reliable barrier against dust and splash. Medium- 
Weight items offer protection from dirty, nonhazardous conditions. 
ltem Pkg. 
Description Color L w No. Qty. 


Condor Disposable Protective Aprons 
1 mil. Sealed Edge with Cutout Neck and Waist Ties White 4біп 28in 80/18 100 


1 mil. Raw Edge with Cutout Neck and Waist Ties White 42іп 24in 57316 100 
1. 25 mil. Raw Edge with Cutout Neck and Waist Ties White — 46in 28in 57315 100 
1. 75 mil. Sealed Edge with Cutout White 46in 28in 9F378 100 


Neck and Waist Ties 


Q > Ansell Disposable Protective Aprons 
KAREWEAR ||, White 46іп 27in 3RYP2 100 


1.5 mil. Neck and Waist Ties White 53 In_27in__3RYF3_100 


H Blue 46in 27in 3RYP4 100 
Denim Aprons Blue —55in 27in 3RYP5 100 
p Cellucap Poly-Coated Polypropylene Gowns Я . | 
Karewear brand aprons feature break- Elastic Wrists with Neck and Waist Ties we 55 Ш E UE 1 
away straps. Condor brand aprons have EUM mE White 44in 54in 3RKUG 1 
sewn-in straps. Ansell brand aprons have .. .... Ties White 52in 59 іп 3RKU7 1 
30"L grommeted ties at neck and waist. STE with Thunb Loops, Dispenser Blue — 48in 40in 122609 15 
Mir нет Boxed and Individually Bagged White 48іп 40in 122610 15 
TE Е own with Thumb Loops, Bulk Packed Blue 48in 40in 127611 100 
Aura Description L М Сот Бай Мой! Мо. and Individually Bagged White 48іп 40іп 122612 100 
0-02. Denim with Breakaway F 1 Fabric Seam Item Pkg. 
Straps, Bib, and Е Роскеїѕ 36in 24in Blue Кагемваг 5000 ЗВҮРВ с Description Weight Style Size Color No. Qty. 
-0z. Denim with Sewn- F i = ondor Waist Ties and Thumb Loops, Lightweight 
In Straps, No Pockets 36in 27in Вие — Condor 1880 Waist Ties and Polypropylene Welded Universal Blue  32KF55 15 
12-02. Denim with Sewn- 36in 28in Blue Condor um 1N874 Thumb Loo Barrier Gown 


5 
In Straps, 3 Pockets Condor Bib-Style Apron Bound Neck, Waist Ties Lightweight 


14-oz. Denim with Sewn-In Straps, i i т ict Ti Polypropylene " б Н 
Metal Grommets, and Bib Pocket 36in 28in Blue Alphatec 57-003  3RYT8 Bound Neck, Waist Ties Bib-Style Apron Serged 2734'Wx35%"L White — 2KTT8 100 
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Шш) 
ProShield. 
w 2 


Cu 
Unisex Lab Coats and Frocks 


= Non-sterile = Serged seams 

Soft, breathable, and lightweight disposable garments offer comfort and 
enhanced range of motion. Spunbond-meltblown-spunbond (SMS) fabric. 
Economical protection from dust, dirt, nonhazardous dry particles and light 
liquid splash. Lab coats have front pockets; frocks do not have pockets. 


Closure Cuff No. of > CHOOSE: CHOOSE: Item Pkg. 
Type Style Collar Style Pockets Size Color No. Qty. 
Lab Coat 
Snaps Open Mandarin 2 M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Blue J7267 30 
Snaps Knit Knit 3 L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Blue, White K7318 30 
Lab Frock 
Snaps Elastic Mandarin 0 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL White K7319 30 
Zipper Elastic _ Mandarin 0 M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL — White, Blue K7320 30 
b: 
P 
ч. ES « 
nd H2308 
/ Ч 
v d a 
! 4 
(CN 
i -— 
E | e 
| D5799 } | 
Өле! ашшы 
DuPont" 
.cuiucag, Tyvek ваз? 


Disposable Lab Coats 


Economical solution for disposable clothing and for use in less demanding 
environments. Breathable fabric offers protection against dry particles and 
nonhazardous water-based aerosols. Coats with knit or elastic cuffs help keep 
cuffs from snagging objects and can provide more protection from airborne 
particles. Serged seams. All coats have a collar (except Basic SMS coats) for a 
more comfortable fit. 


Basic SMS—The Spun-Bonded Melt-Blown Synthetic (SMS) fabric is a polypro- 
pylene material constructed of 3 durable layers that resists abrasion and wear. 


Polypropylene—Durable polypropylen material resists wear and abrasion. 
H2308 has a hook-and-loop closure for easy donning/doffing. 


Tyvek 400—Fabric features no films or laminates to abrade or wear away. 
Protection is built into the fabric itself, and it provides better protection than 
microporous film fabrics even after wear and abrasion. 


Closure No. of > CHOOSE: > CHOOSE: Item Pkg. 
Type Cuff Styles Pockets Size Color Brand No. Qty. 
Basic SMS 
; White H8190 
Snaps Knit 3 ML, XL, 2XL, 3XL, 4XL — gue Condor H8191 | 
Polypropylene 
4 Snaps 0 L, XL, 2XL, 3XL Kimberly-Clark D5799 50 
S, M, L, XL, 2XL, " 
2 3XL, 4XL, 5XL White H8179 
Buttons 3 S, M, L, XL, 2XL Condor H8183 30 
Elastic 2 S, M, L, XL, 2XL, 3XL Blue H8180 
L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Red H8182 
- 0 = 
E M, L, XL, 2XL,3XL White Cellucap H2308 50 
S, M, L, XL, 2XL, White, Blue G6098 
Snaps Open Wrist ° 3XL, AXL, 5XL White Condor -D2182 25 
Tyvek 400 
S, M, L, XL, 2XL, 
O ахі 4XL, 5XL, 6XL J6437 
; 5XL, 6XL, 7XL, M, L, " 
Snaps Elastic 2 XL 2XL. ЗХ 4XL White Dupont D2242 30 
0 S, M, L, XL, 2XL, J6437 


3XL, 4XL, 5XL, 6XL 


K7318 


Unisex/Mens Staff 
Length Lab Coat 


Performance poplin-blend coat features 
a 5-button front with left chest pocket 
and 2 lower pockets. Side vent openings 
provide easy movement. 


P CHOOSE: Mfr. Item 
Size Color Model No. 
S, M, L, XL, ; 
OXL, 3XL, 4XL White MDT12W 02349 


Polypropylene 
Protective 
Clothing 


Economical alternative for 
disposable clothing in less 
demanding environments. 
Lightweight items offer a reli- 
able barrier against dust and 
splash. Medium-Weight items 
offer protection from dirty, 
nonhazardous conditions. 


D2175 
Fabric Seam > CHOOSE: > CHOOSE: 
Weight Style Size Color 
Coveralls 
Zipper Front, Open Wrists and Ankles 
А ; S, M, L, XL, 2XL, А 
Lightweight ^ Serged 3XL, AXL, 5XL White 
Medium 5, M, L, XL, 2XL, А 
Weight Serged 3XL, AXL, 5XL White, Blue 
Zipper Front, Elastic Wrists and Ankles 
А i S, M, L, XL, 2XL, А 
Lightweight  Serged 3XL, AXL, 5XL White 
Medium S, M, L, XL, 2XL, А 
Weight Serged ЗХ AXL, 5XL White, Blue 
Hooded Coveralls AE. п 
Zipper Front, Elastic Face, Wrists and Ankles 
А i M, L, XL, 2XL, ; 
Lightweight ^ Serged 3XL, AXL White 
Zipper Front, Elastic Face, Wrists and Boot Covers 
А i S. M, L, XL, 2XL, А 
Lightweight ^ Serged 3XL, AXE White 
Shirts 
Long-Sleeve, Snap Front, Open Wrists 
А i S, M, L, XL, 2XL, А 
Lightweight ^ Serged ЗХ AXL, 5XL White 
Pants 
Elastic Waistband, Open Ankles 
Lightweight Serged S/M, L/XL, 2XL/3XL, White 


4XL/5XL 
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SAFETY 
Protective Clothing 


| ( 
j | 
"Rb фу 


uA 

MÁS 
D2179 

(Pants not Included) 


Hazard ltem Pkg. 
Protection Type Мо. Qty. 
Non-Hazardous 
Dry Particulates 0215 25 
Non-Hazardous 
Dry Particulates 66041 25 
Non-Hazardous 
Dry Particulates 0218 25 
Non-Hazardous 
Dry Particulates 66092 25 
Non-Hazardous 
Dry Particulates БЕЛІ; 25 
Non-Hazardous 
Dry Particulates D2178 25 
Non-Hazardous 
Dry Particulates 0218 25 
Non-Hazardous 
Dry Particulates 02181 25 


SAFETY Scan. Order. Done. [= IE 


Protective Clothing Details on page А1. 


Ansell 
Microchem by AlphaTec Protective Coveralls 
J Each style has elastic ankles and 68-1800 
| cuffs. Protects from low hazard liquid spray, 
7 68-1500 splashes, and particles protection. Bound 
P Breathable design help reduce the seams provide superior strength and a 
e risk of heat stress and is proven to liquid and particle barrier. Low linting to 
filter 10096 of particles less than 3 help reduce the risk of fiber contamination 
microns. Ideal for applications involv- |! Some critical areas. 
ing stripping, clear up or handling 68-2000 
of asbestos, general maintenance, Helps provide both protection and comfort 
construction and contract cleaning. with exceptional liquid and particulate 
" Serged seams combine strength With ^ protection, Bound seams offer excellent 
a particle barrier. strength and a liquid and particle barrier. 
68-1500 PLUS FR Meet ASTM F1761 and EN 14126:2003 
Flame retardant and anti-static SMMs — leSistance to penetration of blood, body 
J4503 J4523 J4506 nonwoven fabric provides a good fluids and blood-borne pathogens. 


barrier to particulates and low hazard 68-2000 COMFORT 
liquid sprays or splashes. Comfortable Specifically designed for those working in 


design allows full freedom of move- warmer climates or working environments 
ment when worn over heat and flame о help reduce the possibility of heat stress. 
> | protective clothing. Strong serged Bound seams offer superior strength, and a 
25 =i | seams provide a particle barrier. liquid, and particle barrier. 
> CHOOSE: Mfr. Item Pkg. 


| Description Size Color Model No. оу. 


V Hooded — — — — — S,M,LXL2XL 3XL4XLSXL White “МІН|5-5- 4504 25 
4 ooded, Attached Boots WH15-S- 4505 25 


LN Y 24 | — P. HE 


V ok S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5X! Bue р S 14524 Ж 
» J ollare L. -В- 
7 j poded, Attached S M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL ш WHIEKB- J4507 25 
~ Skid-Resistant Boots ai Ашна, ados Е ctas 
“Col аге -В- : 
-Hooded ered SML XL, 2XL, 3XL, 44, 5 White —WH20-B- БП 28 — 


Skid-Resistant Boots WH20-B- J4510 25 | 


г NN шш 
Ollarei 


J4512 Hooded — — S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL White —68-2000 —M512 —25— 


аш | [us 
ProShield. ProShield. 
iuh bye 


Basic Protective Clothing 
ProShield 10—Disposable garments ProShield 60—Proprietary micropo- 


are made from SMS polypropylene rous technology provides an effective 
fabric and provide protection from dry barrier against non-hazardous particles, 
particulates in general maintenance, light liquid splash and aerosols. Ideal for 
janitorial/sanitation, and other dirty applications including automotive refin- 
work. Sewn seams. ishing, waste cleanup and remediation. 
> CHOOSE: > CHOOSE: Mfr. Item Pkg. 
Size Color Model No. Qty. 
 ProShield 10 
Collared Coveralls - Zi рретей Front, Open Wrists and Ankles 
‚ XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Blue, White PB120S H3322 25 
“Collated Coveralls: "Tippered Front, Elastic Wrists and Ankles u 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5X| Blue, White РВ1255 Н3333 25 
"Hooded Coveralls - Zi ered Front, Elastic Face, rists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5X Blue, White РВ1275 25 
Hooded Coveralls - 5 -Zippered Front, Fast Fase, Wrists ani Attached Sí Resistant Boot Covers 
L, XL, 2XL, Blue, White H3327 25 
[p - 
ollared Coveralls - Zippered Front, Open Wrists and Ankles 
-M,L за DXL е hite D2207 — 25 
Collared Coveralls 11 шеген Front, Elastic Wrists and Ankles 5 5 
M, LL, XL, 2XL, White NG125S D2212 25 — 
Hooded ees - Zippered Front, Elastic Face, Wrists and Ankles 
H3322 p2244 “ML, XL, hite 
Hooded Coveralls s -Zippered Front, Elastic Face, Wrists and Attached Sk Resistant Boot Covers 
M, L, XL, 2XL, L White 228 D2244 25 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Protective Clothing 
y 

Disposable Protective Clothing ае A 

TYVEK 400 Coveralls—Zipper-front coveralls 2 | 

Fabric is comfortable and lightweight with comfort fit design for greater 0 |. e 


while providing puncture- and 
tear-resistant protection in wet or 
dry applications without restricting 
movement when stretching and 
bending. Offers inherent barrier to 
particles down to 1 micron even 
after abrasion. Coveralls meet OSHA 
requirements for asbestos and lead 
abatement. 


TYVEK 400D 


Fabric offers the high protection of 
Tyvek on the front of the garment, 
while the back is made from highly 
breathable DuPont ProShield fabric 
to increase breathability and help 
reduce heat stress. Thumb loops 

on sleeve ends and elastic waists 
help keep garments in place when 
donning gloves and performing 
strenuous activities. Excellent for use 
in demanding applications that have 
limited frontal exposure to hazard- 
ous particles and liquid splash. Both 
fabrics are low-linting with antistatic 
properties. White front and blue 
back. 


> CHOOSE: 
Size 
Tyvek 400 
Collared Coveralls - Open Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4X 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4X 
Collared Coveralls - Elastic Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4X 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Hooded Coveralls - Elastic Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL _ 
5XL, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Hooded Coveralls - Elastic Wrists and 
Ankles and Skid-Resistant Boot Covers 
M, L, XL, 2XL, 3X 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
Collared Shirts - Snap Front, Open Wrists 
L, XL, 2XL, 3XL 
M, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 
Pants - Elastic Waistband, Open Ankles 
M, XL, 3XL 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 
Collared Lab Coats - Snap Front, Open Wrists 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 
Collared Lab Coats - Snap Front, 
Open Wrists, 2-Pockets 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 
Pullover Hood 
Universal 
Bib-Style Apron 
Universal 
Sleeves - Elastic Top and Wrist 
Universal 
Shoe Covers, 5" High, Elastic Top 
Universal 


Shoe Covers, Skid-Resistant, 5" High, Elastic Top 


Universal 

Boot Covers, Skid-Resistant, 18" High, Elastic 
Universal 

Boot Covers, 18" High, Elastic Top 

L, XL 

Tyvek 400D 

Collared Coveralls - Elastic Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

Hooded Coveralls - Elastic Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 
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range of movement. 


Collared Shirts—Long-sleeve shirt 
with 4 plastic snaps and serged 
seams. 


Pants—Feature elastic waistband 
and serged seams. 


Collared Lab Coats—Feature 
5-snap front with a storm flap, 
serged seams, and set-in sleeves 
that allow greater freedom of 
movement. 


Pullover Hood—Elastic opening 
hood features serged seams and 

is shoulder-length to offer greater 
coverage. 


Bib-Style Apron—Provides full 
front coverage and features bound 
neck with long ties and bound 
seams. 


Sleeves—Feature serged seams. 


22 


Tyvek 400 Hooded Coverall 
D2199 


Tyvek 400 Collared Coveralls 
- Open Wrists and Ankles 


Shoe/Boot Covers—Feature 
serged seams. Skid-resistant 6LY43 


and 4LUR4 prevent slipping. D2193 
sum АЕ 
Mfr. Item Pkg. € 
Color Model No. Qty. / M b. | 
White ТҮ1205 D2193 6 | | 
White ТҮ1205 D2231 25 | | 
White TY125S D2195 6 \ | 
White TY125S D2233 25 | aM 
"n j 
White ТҮ1275 D2197 6 ч | | JJ 
White ТҮ1275 D2198 25 | Т 
| | 
White TY122S D2199 6 | | | 
White TY122S D2237 25 
White TY303S D2202 12 n / 
White TY303S 02208 50 | | 
ғ | 
White TY350S 0220 12 = 2% | 
White TY350S D2213 50 \ : 
White ТҮ2105 D2239 30 \ 
White TY212S D2204 8 
White TY212S 02242 30 
White ТҮ6575 417063 100 
White ТҮ2738 4170651 100 
White TY500S 47062 200 
White TY450S 5WYC9 200 | 
Gray — FC440  6LY43 200 Y 
Top 4 
Gray Ғ04545 4LUR4 100 f 
White TY454S D2215 100 
* 
White 1D125S 7263 25 Tyvek 400 Bib-Style Tyvek 400D Collared Coverall 
А Apron and Sleeves G7263 
White Т01275 67262 25 4Т061 and 4TO62 
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SAFETY Scan. Order. Done. [= 
Protective Clothing Details on page А1. 


GIN, 
Tyvek IsoClean Controlled 


Environment Clothing 


= ISO Class 5 to 8 
= White color 
Protective material creates an effective barrier against dry particulates, nonhaz- 


Coveralls dA ; > 
D1428 ) ardous liquids, and microorganisms. 
% Available options include clean processed and sterilized, clean processed, and 
| d sterile. Individually packaged. Ideal for critical environments. A bulk packaged 
yA 4 a option is also available. Bound-seam garments provider a higher protection level 
i 2 [dA than serge-seam garments. 
4 | 
| | > CHOOSE: мї. Item РКО. 
ae Size Col Model No. Qty. 
T. ы” Tyvek IsoClean - Clean Processed, Sterilized, and individually Packaged 
t f Coveralls with Front Zipper Closure, Raglan Sleeves, Covered 
Е Elastic Wrists and Ankles, Bound Seams 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL White C182BCS D1428 25 
Frock with Mandarin ‘Collar, 6-Snap Front, Covered Elastic Wrists, Bound Seams 


S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL White C270BCS D1434 30 
Bouffant, Serged 'Seams 
M 


White 6729505 5МҮМІ 250 
4 [| Full-Face Hood with Side Ties, Back Snap, Bound Seams 
— - Universal, 4 Elastic Wists, MS C668BCS 1МК/8 100 
"L Sleeve Protector with Covered Elastic Wrists, Bound Seams 
Hooded Coveralls Universal White С5018С5  8WYL7 100 
D1429 18"H Boot Covers with Elastic Leg and Ankles, Gripper PVC Sole, Serged Seams 
(Boot covers sold S, M, L, XL, 2XL White 0447555 02216 100 
separately) 18"H Boot Covers with Covered Elastic Leg Opening, Ties 
at Ankle, Gripper PVC Sole, Bound Seams 
} уў M, L, XL . White C458BCS D7998 100 
) ( | Tyvek IsoClean - Clean Processed and Individually Packaged 
1 Coveralls with Front Zipper Closure, Raglan Sleeves, Covered 
Elastic Wrists and Ankles, Bound Seams 
= ) S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL White 60182800 02218 25 
7 Frock with Mandarin ‘Collar, 6- Snap Front, Covered Elastic Wrists, Bound Seams 
5, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL White C270B0C 07996 30 
Bouffant Headband, Serged Seams 
| М White 0729500:  5WYNO 250 
| Hood with Full Face Opening, Ties at Sides, Bound Seams 
Universal Whi C668B0C — 5WYL8 100 
18"H Boot Covers with Elastic Leg and Ankles, Gripper PVC Sole, Serged Seams 
rom White 0447500 12214 100 
18"H Boot Covers with “tovered Elastic Leg Opening, Ties 
Bouffant Lab Coat at Ankle, Gripper PVC Sole, Bound Seams | 
D1435 M, L. XL White C458BOC 07997 100 


SWYL9 Tyvek IsoClean - Bulk Packaged = - Serged Seams 


Coveralls with Front Zipper Closure, Elastic Wrists and Ankles 
5, M, L, XL, Ae 3XL, 4 White С181500 01426 25 


~ 


Coveralls with Attached Hood Font Zipper Closure, Elastic Wrists and Ankles 
LL XL, 3XL White С180500 01429 25 
Frock with Mandarin Collar, 6-Snap Front, Elastic Wrists 
5, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4) White 6263508 D1431 30 
ы Frock with Front Zi ipper Closure, Raglan Sleeves, Elastic Wrists 
у 8 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Whi C264S0B 01433 30 
Lab Coat with Laydown Collar, 5-Snap Front Closure, Raglan Sleeves, Open Wrists, 3-Pockets 
‚1, XL, 2XL "White (224608 D1435 30 
1 ы Bouffant, Serged Seams 
4 _ М White C72980B  5WYLS 250 
| 5"H Shoe Covers with Gripper PVC Sole, Elastic Opening 
- Y M, L, XL White C451S0B 09839 100 
18"H Boot Covers with Gripper PVC Sole, Elastic Opening 
Shoe Covers Boot Covers Е M, L, XI " ü White C44780B 02224 100 
15"H Boot Covers with PVC Sole, Elastic Openin 
р9839 02224 X imas. i.i 0444608 12225 200 


1 


ФТ, ыр Co oNGUARD К AlphaProlech Ес 


Shoe/Boot Covers and Masks 


ProShield Shoe and Boot P CHOOSE: POE Mfr. Item Pkg. 
NT Size olor Model Brand No. ty. 
Covers Durable shoe and ProShield 30 Shoe and Boot Covers - Bulk Packaged - Serged Seams 
boot covers provide slip- SER Shoe Savers with Elastic Opening, Defined Toe and Heel, Self Fabric Sole 
i i в ite, Blue upont 
resistance in both wet and dry EL Boot Covers with Elastic Leg and Ankle Opening, Self Fabric Sole Е 
conditions. L XL hite РЕ444500 Dupont D2226 100 
. ProShield 70 Shoe ees Bulk Packaged - Serged Seams 
Sierra Masks—Bacteria and 8'4"H Shoe Covers with Elastic Ankle Opening Slip Resistant 
rticle filtration effica Universal Gray P3450SGY000200LG upont 24AF86 200 
gg Particle n eiticacy. Sierra Masks - Bulk Packaged 
7" General with Ear Loops 
. - | | Boot Covers—Boot covers UTC T: ML7330BH Dupont 1MKW6 500 
Jj | i " Antifog with Tyvek Ties 
: » : help protect your footwear ІП Universal White ML7370BH Dupont SWYN3 250 
Boot Covers Mask with Ear Loops | areas with biological and chem- Boot Covers 
D2226 1MKW6 i igui j i Regular Yellow 49355 PolyCo D2227 100 
(Hairnet Sold Separately) ical liquids. Elastic top provides 1 Yellow 49555 PolyCo D2227 100 
ee aM Xt aei BTC А ma Hot 80757 —200 
Е ас - - pha Protec 
accommodates most boots Universal White 2RUZ3 Condor 2RUZ3 50 
= Calf height Universal White 2KTUA Condor  2KTU4 200 
1756 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 


INTERNATIONAL 


ENVIRO 
GUARD 


Body Filter 95+ 
Protective Clothing 


Disposable garbs provide protection from 
hazardous and noxious particulates. 
Fabric is breathable, abrasion-resistant, 
and moisture-wicking. Airflow permeabil- 
ity protects against heat buildup. White 


color. Serged seams. 


P CHOOSE: Mfr. Item Pkg. 
Size Model No. Qty. 
Collared Coveralls - Zipper Front, 
Elastic Wrists; Open Ankles 
3XL, 4XL 4012 D2183 25 
Collared Coveralls - Zipper Front, 
Elastic Wrists and Ankles 
3XL, 4XL 4017 D2185 25 
Hooded Coveralls - Zipper Front, Elastic 
Face, Wrists and Open Ankles 
M, L, XL, 2XL, 
3XL, 4XL 4028 D2187 25 
Hooded Coveralls - Zipper Front, Elastic 
Face, Wrists and Attached Boots 
МЕХА, дл 02189 25 
3XL, 4XL 
Sleeves - Elastic Tops and Wrists 
Universal 4065 3HKJ4 200 
Shoe Covers 
Universal 4101 3HKK2 200 
Shoe Covers - Skid Resistant 
Universal 4100 3HKK3 200 


Tyvek 800 J ES 


Chemical- Resistant | 


Protective Clothing 


= CE 


Category Ill Type 3-В, 4-B, 5-B, and 6-B; 


require additional taping for liquid-tightness 
Garments combine freedom of movement, 


durability, and protection. They resist pressurized 
jets of low-concentration, water-based inorganic 


chemicals. Proprietary fabric is designed to offer 
chemical, liquid, and oil protection in very humid 
applications. Elastic around the face and a self- 

adhesive chin flap help make a tight seal around 


a full-face respirator. 
> CHOOSE: Mtr. 
Size Color Model 
M, L, XL, 2XL, 3XL, AXL, 5XL, 6XL, 7XL White TJ198T 


Chemical-Resistant Protective Clothing 


= ISO 6350 Liquid Chemical Penetration Test 


ChemSplash 1 apparel provides a barrier against chemical exposure due to accidental 
liquid splash. Layered fabric with microporous layer lets heat and sweat vapor escape 


Hooded Coveralls 


ltem Pkg. 
No. H 
J6006 25 


while protecting against dry particulates and liquids. 


P CHOOSE: 

Size Color Seam Style 
Coveralls 
Collared with Elastic Wrists and Open Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ellow Serged 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Taped 
Collared with Elastic Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Taped 
Hooded with Elastic Face, Wrists, and Open Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Serged 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Taped 
Hooded with Elastic Face, Wrists, and Attached Boots 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Serged 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Taped 
Sleeves 
Elastic Tops and Wrists 

18" Yellow Serged 


D2189 


“зале 


Mfr. 
Model 


7012YS 
7012YT 
7013YT 


7015YS 
7015YT 


7019YS 
7019YT 


7065YT 


Protective Clothing 
Tychem 2000 
D2252 
Chemical-Resistant 
Protective Coveralls 
Provide puncture- and tear-resistant 
protection in wet or dry applications 
without restricting movement. А 
Тусһет 2000— Provide protection from Q 
light chemical splash and biohazards. 5 
Made from polyethylene-coated DuPont ! 
Tyvek. 
Tychem 4000—Provide protection 
against a wide range of chemicals. Made 
from DuPont Tyvek fabric with Saranex Tychem 4000 
23-P lamination construction. D2259 
Tychem 2000 SFR—Protects against \ 
a range of chemicals and also provides 
secondary flame resistance when worn s 
over FR garments like those made with N 
DuPont Nomex. 
Mic i Mfr. Item Pkg. 
Color Seam Style Model No. Qty. 
Tychem 2000. 
Collared Coveralls - Zippered Front, Open Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4 Yellow Serged 0С1205 02248 12 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Bound 001208 02244 12 
Collared Coveralls - Zippered Front, Elastic Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Serged 001255 0225 12 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Boun QC125B D2252 12 
Hooded Coveralls - Zippered Front, Elastic Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Serged 001275 D2253 12 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Bound 001278 D2254 12 
Hooded Coveralls - Zippered Front, Elastic Wrists, Attached Boots 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 
4XL. 5XL, 6XL, 7XL Yellow Serged QC1228 D2255 12 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Yellow Boun 001228 D2256 12 
Sleeves - Elastic Top and Wrists 
18" Yellow Boun QC500B 2RKT3 200 
Tychem 2000 SFR 
looded Chemical Resistant Coveralls 
ЗУМ XL ӨЛЕ ХІ, Green Taped 051277 26007 4 
Тусһет 4000 
looded Coveralls - Zippered Front, Elastic Wrists and Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL White Bound SL127B D2257 12 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL White Taped SL127T D2258 6 
Hooded Coveralls - Zippered Front, Elastic Wrists, Attached Socks 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL White Bound 511228 D2259 12 
Sleeve Apron - Attached Sleeves, Elastic Wrists, Neck and Waist Ties 
Universal White Taped SL278B 5HH68 12 
INTERNATIONAL 
ENVIRO 
GUARD 
Item Pkg. 
No. Qty. 
D8412 12 
D2184 6 
D2186 6 exMre 
D8417 12 
D2188 6 
0841: 12 
D2191 6 
6XMT9 200 
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SAFETY 
Protective Clothing 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Tychem 5000 
Chemical-Resistant 


Protective Clothing 
= Meets ASTM D751 


Multilayer barrier provides protection against 
potential exposure to 145 hazardous chemicals. 
Zipper front and double storm flap with hook-and- 
loop closure. Attached dual-layer gloves provide a 
high level of dexterity and tactility. Tan color. 


> CHOOSE: Mfr. Item Pkg. 
Size Model No. Qty. 
Hooded Coveralls - Elastic Wrists, Elastic Ankles 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL C3127T D2261 6 
Hooded Coveralls - Elastic Wrists, Attached Socks 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL C3122T D2262 6 
Collared Coverall - Attached Gloves, Socks, and Boot Flaps 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL C3184T D2221 6 
Hooded Coveralls - Elastic Face, Attached Gloves and Socks 
M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL C3185T D2222 


D2261 


D2271 


D2272 


Tychem 10000 Encapsulated Suits 


= Taped Seam style 
= Meet ASTM F1670, ASTM F1671 


Level A Suits with Expanded Back—Feature vapor-tight seams for a higher 
level of skin protection and an expanded back that can accommodate a self- 
contained breathing apparatus (SCBA). These one-piece garments are worn with 
a breathing apparatus and come with integrated faceshields, hoods, and include 
socks and gloves or glove liners making them fully encapsulated for protection 
from dust, gases, and splashes. 


Level A Suits with Expanded Back & Secondary Flame-Resistance— 
These suits have the same features as Level A Suits with Expanded Back and 
add flame-resistant clothing that is worn over a base layer of personal flame- 
resistant clothing (such as shirts and pants) when there is an intermittent or 
low risk of encountering fire. These garments are not a primary source of flame 
protection. 


> CHOOSE: Mfr. Item 
Size Color Entry Location Model No. 
Level A Suits with Expanded Back 
Wide Face Shield and Attached Inner/Outer Gloves 
M, L, 2XL, 4XL, XL, 3XL Yellow Front TK554TLY D2268 
M, L, 2XL, 4XL, XL, 3XL Yellow Rear TK555TLY D2271 
Level A Suits with Expanded Back & Secondary Flame-Resistance 
Standard Face Shield and Attached Inner/Outer Gloves 
2XL, 3XL, 4XL, L, M, XL, S Silver Front RF600TSV D2272 
Wide Face Shield and Attached Inner/Outer Gloves 
4XL, M, L, XL, 2XL, 3XL Yellow Front TK612TLY 69235 
AXL, M, L, XL, 2XL, 3XL Yellow Rear TK613TLY 69236 
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Ansell 
AlphaTec Breathable еа 
Chemical-Protective ==" 21 


Clothing 


Fabric provides protection for up to 70 
chemicals and is breathable to help 
reduce heat stress. Garments are wash- 
able for long service life. 


Jackets—Feature sealed seams and a 
double-front storm flap to help ensure 
protection from chemical spray. Have a 
heavy-duty zipper and hook-and-loop 
closures at the cuffs. 


Bibbed Overalls—Garments have 
adjustable straps with parachute-style 
buckles and hook-and-loop closures at 
the cuffs. 

Coveralls—Protect against arc flash, 
chemical splash, flash fire, and hot liquids. 
Feature sealed seams and a double-front 
storm flap to help ensure protection from 
chemical spray. Have a heavy-duty zipper 
and hook-and-loop closures at the cuffs. 


> CHOOSE: Mfr. ет 
Size Color Model Мо. 


K3045 


Jacket 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL — Red 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL — Blue 

Bibbed Overall 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Вей 

L, XL, 2XL, 3XL, S, M, 4XL Віше 

Coverall 

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Вей 
L, XL, 2XL, 3XL, 4XL Blue 


66-660 
66-670 


K3047 
K3044 


K3043 
66-662 


66-672 


K3049 
K3045 


66-667 
66-677 


K3043 
K3046 


Ansell 


Microchem by 
AlphaTec Chemical 
Resistant Clothing 


4000 Series—Provide an exceptional 
barrier against biological agents and 
organic and inorganic chemicals. 
Feature ultrasonically welded and 
taped seams for a strong liquid and 
particle barrier. 


2300 Series—Protect against harmful 
chemicals and blood borne pathogens, 
while being lightweight and relatively 


115427 
strong and durable. Bound seams 
provide superior strength in a liquid J4515 
and particle barrier. 
> CHOOSE: Mfr. Item Pkg. 
Size Ankle Style Closure Features Color Model No. Qty. 
4000 Series Chemical Resistant Aprons 
S, M, L, XL, 2XL. 
3XL, AXL, 5XL = = Green 68-4000 J5427 20 
4000 Series Chemical Resistant Coveralls 
uw UK Elastic Two-Way Zipper Green  GR40-1-92-111 458 6 
S, M, L, XL, 2XL. А Storm Flap, 7.99. 
3XL, AXL, 5XL Elastic wo-Way Zipper Green GR40-T-92-122 4 J4519 6 
4000 Series Hooded Coveralls 
SM MEX Elastic — Two-Way Zipper Green — GR40-T-92-103 — J8428 6 
2300 Series Collared Coveralls 
5, M, L, XL, 2XL, А Storm Flap, Я 
3XL, AXL, 5XL Elastic wo-Way Zipper Yellow 68-2300 J5429 25 
2300 Series Hooded Coveralls 
5, M, L, XL, 2XL, Ў Storm Flap, 
3XL, 4XL, 5XL Elastic wo-Way Zipper Yellow YY23-B-92-111 44514 25 
S, M, L, XL, 2XL, Attached Storm Flap, p.09. 
3XL, 4XL, 5XL Socks wo-Way Zipper Yellow YY23-B-92-147 J4515 25 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Chemical-Resistant Boots 


Viking 


"Brave The Elements” 


wBAFFIN 
General Purpose Boots 


General purpose rubber boots keep feet dry and protected from liquid 
splash, including water, oil, and chemicals. They are worn over socks 
when feet are in constant contact with water and chemicals where 
regular footwear would be damaged. They are generally taller than 
other footwear, allowing workers to tuck in pant legs and create a 
higher barrier between the liquid and legs. 


54 LACROSSE TINGLEY 


ESTABLISHED 1887 


TALON 
œ TRAX 


5счуШ5 


by Honeywell 


by Honeywell 


Rubber Knee 


PVC Knee J6298 


E8007 


Static — Midsole CHOOSE: CHOOSE: Item 
Safety Criteria Toe Type Dissipative Material Footwear Material Boot Color Brand No. 
[ҤЧШЕШЕЕББЕӨ Кепргеве ив Ваз наана — 
old-Insulated, Composite Toe, Defined Heel, Non-Metallic, Oil-Resistan н 
Sole, Puncture-Resistant (PR), Static Dissipative (SD), Waterproof Composite — Yes  Purofort?Purofort?,Purotex — Black Dunlop K23?1 
Cold-Insulated, Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Steel No EVA EVA, Rubber Black Тһе Original Muck Boot Со. 65157 
Cold-Insulated, Defined Heel, Non-Metallic, Plain Toe, Waterproof Plain No Purofort® Purofort® Black Dunlop K2322 
Cold-Insulated, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Plain No EVA EVA, Rubber Black Тһе Original Muck Boot Со. 65146 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Metatarsal Guard, Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Steel No Rubber ШӨ Putaclong Black, Yellow Viking 63082 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Steel oe, Waterproof 5 sel No Rubber Rubber Black, Green reno. OUT 
Defined Heel, Electrical Hazard (eH, Steel Toe, Waterproof Stee No Neoprene Neoprene, Rubber Blac! The Original Muck Boot Co. J5993 
PVC Knee Boots for General Use й З 2n = 
Stee No PVC PVC Black ingley K2977 
— Plain Yes PVC PVC Blac ingley K2976 
Stee No Steel PVC Blac Tingley K2732 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Plain No EVA EVA, PVC Black Honeywell Servus E8007 
Defined Heel, Electrical Hazari (e? Oil-Resistant Sole, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Stee No Steel PVC, Steel ^ Black Orange Honeywell Servus E1715 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Stee No PVC PVC Blac Honeywell Servus E4688 
Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Stee No Steel Polyblend, Steel Black unlop E7181 
Defined Heel, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Steel No Steel PVC, Steel Blac Dunlop D0322 
Rubber Knee Boots for General Use " " " - " ч | um 
; ; in Oj ; omposite 0 rown, Tan ingle’ 

Composite Toe, Defined Heel, Non-Metallic, Oil-Resistant Sole, Waterproof Composite No PVC PVC Black, Gray Tingley K2258 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Metatarsal Guard, Oil-Resistant Steel No Rubber Rubber Red Lacrosse J2053 
Sole, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Steel No Rubber Rubber Blac Lacrosse 12221 
Defined Heel, Electrical Hazard (ЕН), Oil-Resistant Sole, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Stee No Rubber Rubber Black Lacrosse J2054 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Stee No Rubber Rubber Black Lacrosse J2050 
Defined Heel, Non-Metallic, Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Plain No PVC PVC Black, Gray ingley K2257 
Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Мап No Rubber = Rubber В aci Alliance Mercantile Inc 21736 
А " i eel No elFex —GelFlex, UltraFlex Blue, Gra Baffin 5139 
Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Stee No Rubber Rubber Black Y Alliance Mercantile Inc J4735 
Defined Heel, Steel Toe, Waterproo Stee No Rubber Rubber Blac! Talon Trax D0325 
Metatarsal Guard, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Steel — Steel Rubber, Steel Green, Yellow Ranger By Honeywell 065767 


by Honeywell Neoprene Knee 


Food Processing Boots E7174 


Food processing boots are worn over Ankle Boots 

the sock to protect workers from Cover the foot to the ankle to 

hazards encountered in food produc- protect the bottom, sides, and 

tion and processing settings, such top of the foot. 

as animal fat, food by-products, and i 

cleaning chemicals. They are for use Mid-Calf Boots 

in the latter part of the food production Cover the foot, ankle, and 

process and are not for use around lower leg to the calf. Workers 
can tuck pants into the over- 


live animals. нн tsd 
oots to keep pants dry. 
Full Rubber-Dipped Neoprene . PP 5 
Knee-High Boots 


Neoprene is flexible and form-fitting 

for a snug, secure fit. The rubber Cover the foot, ankle, and 
coating on the entire outside surface 104г leg to the just below 
up the boot is waterproof to keep the knee to protect workers 


Full Rubber-Dipped 
Neoprene Ankle 
E8699 


Full Rubber- 
Dipped Neoprene 
Mid-Calf 
H3495 


Lightweight 
PVC Knee 


feet dry. where splash and water 35372 
И қ depth are above the ankle 
Lightweight PVG and calf. Workers can tuck 


Made of lightweight air-injected mate- 
rial that is self-insulating to keep the 


pants into the overboots to 
keep pants dry. 


wearer cool in hot environments and 
warm in cold environments. 


> CHOOSE: > CHOOSE: Item 

Safety Criteria Midsole Construction Footwear Material Boot Color Brand No. 
Full Rubber-Dipped Neoprene Ankle Boots for Food Processing 5 TE 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Flexible Neoprene Brown, Tan Xtratuf E8699 

Full Rubber-Dipped Neoprene Mid-Calf Boots for Food Processing 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Flexible EVA, Neoprene Brown, Tan Xtratuf H3495 
Flexible Neoprene Brown, Tan Honeywell Servus |0339 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Flexible Neoprene, Neoprene Latex Brown, Tan Honeywell Servus — E1728 
Rigid Steel Neoprene Rubber, Nitrile Rubber, Rubber Brown, Red ingley 63090 
Full encomium Neoprene Knee Boots for Food Processing y 

Cold-Insulated, Electrical Hazard (EH), Steel Toe, Waterproof Flexible Neoprene Brown, Tan Honeywell Servus — E7174 
Defined Heel, Electrical Hazard (EM), Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Rigid Steel Neoprene Rubber, Nitrile Rubber, Rubber Brown, Red Tin ey 63089 
Electrical Hazard (EH), Steel Toe, Waterproof exible Neoprene Brown, Тап Honeywell Servus 00341 
MEE Knee Bante for Food Processing Rigid Hardened Rubber Aerex 1.5.5(R), Hardened Rubber, Nitrile Rubber Blue, Red Ti J5371 

Я ; қ ; igid Hardened Rubber Aerex 1.5.5(R), Hardened Rubber, Nitrile Rubber — Blue, Re ingley 1 
fen) insulated, Composite Тое Detined eel Electrical Hazard Rigid Hardened Rubber Aerex 1.5.5(R), Hardened Rubber, Nitrile Rubber —— Black Tingley 15372 
М 4 : 5 А ді қ Rigid Hardened Rubber Aerex 1.5.5(R), Hardened Rubber, Nitrile Rubber Gray, Orange Tingley K2088 

old-Insulated, Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Static m " 

Dissipative (SD), Steel Toe, Waterproof Rigid Purofort Polyurethane, Purofort Black, Yellow Dunlop J5418 
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Rubber Knee 
H2343 
PVC Knee 
J6897 


Rubber Knee PVC Knee Polyurethane Knee 
J0966 J2626 D9543 


la 
|| тмом Viking 


К^ "Brave The Elementa? 


PVC Knee 
G1957 


Farming, Agriculture & Fishery Knee Boots 


Farm, agriculture, and fishery boots are worn when workers are in continuous contact with animal fluids, barnyard waste, and waste from fish and fish processing. 
Farming and agriculture boots are worn where feet come into contact with farm animals and animal waste produced by livestock, chickens, pigs, and other animals. 
Fishery boots protect against fluids in marine-related activities near oceans and lakes, including fishing and shrimping. 


Midsole P CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Safety Criteria Construction Footwear Material Boot Color Brand No. 
Folyursthans n ДЕ FT ШЧ & VENUS 
old-Insulated, Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Puncture-Resistant "m 
(PR), Statio Dissipative (SD) Steel Toe, Waterproof |а. PADRE. оман жап Dunlop ы 
old-Insulated, Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Puncture-Resistant m 8 

(re , Static Dissipative (SD), Steel Toe, Waterproof Rigid Purofort Polyurethane, Purofort Brown, Green Dunlop D9542 
PVC Knee Boots for Farming, Agriculture, & Fisheries y" x 2 J ела 
— ___ — PVC Black, Green Heartland Footwear K3909 
Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Flexible PVC Black Dunlop J6897 
Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Flexible PVC Black Dunlop J6898 
Non-Metallic, Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Flexible PVC White Talon Trax J2625 
Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Flexible PVC White Talon Trax J2626 
Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Rigid Steel PVC Green Talon Trax G1957 
Rubber Knee Boots for Farming, Agriculture, & Fisheries А қ 5 | 
Chain Saw Cut-Resistant, Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Rigid Steel Nitrile Butadiene Rubber, Rubber Black, Orange Viking H0826 
Cold-Insulated, Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Rigid Steel Nitrile Butadiene Rubber Brown Viking H2343 
ЖЕКШЕ ТЫ ды Guard, Oil Rigid Steel Nitrile Butadiene Rubber, Rubber Black, Yellow Viking E4402 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Metatarsal Guard, Oil- ii - 
Resistant Sole. Steel loe, Watt post | Rigid Steel Rubber Black, Yellow Viking J0966 
Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Rigid Steel Nitrile Butadiene Rubber, Rubber Brown Viking G3086 


Haz-Mat PVC 
Mid-Calf 
D0466 


Haz-Mat PVC 
Knee 
D0328 


Haz-Mat PVC 
Ankle 
D0462 


Hazardous Materials Boots TINGLEY 


Hazardous materials (hazmat) rubber boots are worn over-the-sock to protect feet from nerve agents and extremely harsh and caustic chemicals, such as those 
encountered when responding to hazmat emergencies or when working in chemical processing. They are tested to meet NFPA 1991 (Edition 2016) standards for 
vapor-protective ensembles for hazardous materials emergencies. Hazmat boots are generally worn with other protective equipment. PVC is highly chemical-resis- 
tant and dielectric. Steel toes protect the front of the foot from minor injuries caused by walking into obstacles. 


Midsole > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
: . Safety Criteria Construction Footwear Material Boot Color Brand No. 
 Haz-Mat PVC Ankle Boots for Exposure to ERE Materials | DENEN NN J ayy FN AG J - EXE 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Rigid Steel Hazmax, PVC, Steel Green Dunlop D0462 
- Haz-Mat PVC Knee Boots for Exposure to Hazardous Materials E Е | 5 
Defined Heel, Electrical Hazard e ‚ Oil-Resistant Sole, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Rigid Steel PVC, Steel Green Dunlop D0328 
Haz-Mat PVC Mid-Calf Boots for Exposure to Hazardous Materials pa eae СУ. - DCUM NES _ И CAPE BACON 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Rigid Steel PVC, Steel Cream, Orange Tingley D0466 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Footwear 


Rubber Knee 
G3688 


TALON == = 
. с —TRAx" SERVES TINGLEY 
Oil, Gas & Mining Boots E 
These waterproof knee boots are worn in petrochemical and mining operations where chemical resistance and heavy-duty features are required. Knee-height boots 
protect the foot, lower leg, and calf to just below the knee. PVC is lighter than rubber to reduce fatigue when boots are worn all day. 


Trade Midsole Item 
Safety Criteria Name Construction Footwear Material Boot Color Brand No. 
PVC Knee Boots for Oil, Gas, & Mining 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil- Servus PRO Rigid Steel PVC Black, Gray, Red Honeywell Servus E4691 
Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Servus XTP Rigid Steel PVC Black, Gray, Red Honeywell Servus 0344 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil- Servus PRO Rigid Steel PVC Gray Honeywell Servus D0378 
Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Servus XTP Rigid Steel PVC Black, Gray, Yellow Honeywell Servus D0345 
Servus MAX Rigid Steel PVC, Rubber Black, Navy, Red Honeywell Servus Ғ2793 
Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Servus MAX, Notherner Series Max Rigid Steel PVC Brown, Green, Olive Honeywell Servus D0377 
Servus MAX, Notherner Series Max Rigid Steel PVC, Rubber Black, Navy, Red Honeywell Servus Ғ2793 
Defined Heel, Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof Servus PRO+ Rigid Steel PVC Cream, Gray, Yellow — Honeywell Servus D0379 
Oil-Resistant Sole, Steel Toe, Waterproof — Rigid Steel PVC Red Talon Trax 17538 
Rubber Knee Boots for Oil, Gas, & Mining 
Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Metatarsal Guard, Oil- SIGMA Rigid Steel Rubber, Steel Black Tingley 63688 


Resistant Sole, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof 


Half Rubber-Dipped Neoprene Knee Half Rubber-Dipped Neoprene Knee Rubber Knee Rubber Knee 
35GU60 G5149 K2465 G5142 


Winter, Cold-Insulated Rubber Boots 7 LACROSSE’ e XIRATUF мВЛҒҒМ 


Winter cold-insulated boots are worn over the sock when feet are exposed to cold, Rubber exterior is waterproof and chemical-resistant. Neoprene is flexible 
wet conditions and below-freezing temperatures. The exterior is waterproof to keep апа form-fitting to provide a snug, secure fit. 
feet dry. Knee-height boots protect the foot, lower leg, and calf to just below the knee. 


Item 
Safety Criteria Midsole Construction Footwear Material Boot Color Brand No. 

Half Rubber-Dipped Neoprene Knee Boots for Wintery, Cold Conditions 
Cold-Insulated, Composite Toe, Defined Heel, Electrica Rigid Fiberglass Rubber, Rubber Over Neoprene Black Lacrosse 35GU60 
Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Waterproof Rigid Fiberglass Rubber, Rubber Over Neoprene Black Lacrosse J2051 
Cold-Insulated, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Rigid Steel EVA, Rubber Black The Original Muck Boot Co. 05149 
Cold-Insulated, Oil-Resistant Sole, Plain Toe, Waterproof Flexible Rubber Beige, Brown Xtratuf K2465 
Rubber Knee Boots for Wintery, Cold Conditions 
Cold-Insulated, Composite Toe, Defined Heel, Electrical Hazard (EH), m А i 
Non-Metallic, Oil-Resistant Sole, Puncture-Resistant (PR), ТІНІНДЕ Rigid Plastic Polyurethane, Rubber Black, Green, Orange Baffin 65141 
ШҮ ЕШ НЦ Hazard (EH), Rigid Plastic EVA, Polyurethane, Rubber Green Baffin E7851 
Cold-Insulated, Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Oil-Resistant Rigid Plastic Oarprene, Rubber Black Baffin 65142 
Sole, Puncture-Resistant (PR), Steel Toe, Waterproof Rigid Plastic Oarprene, Rubber Black, Tan Baffin 65140 
Cold-Insulated, Defined Heel, Electrical Hazard (EH), Steel Toe, Waterproof Rigid Plastic Polyurethane, Rubber Black, Green Baffin E7852 
Cold-Insulated, Defined Heel, Non-Metallic, Plain Toe, Waterproof Rigid Plastic EVA, Polyurethane, Rubber Black, Green Baffin E7850 
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: TRAX” 
Waterproof waders are worn over the sock and extend to 
the hips or chest to cover more of the body than knee boots, 
allowing wearers to stay dry when working in deep water. 
They are worn by water and wastewater workers, plumbers, 
and others who work in deep water. Rubber and PVC are 
chemical-resistant. PVC weighs less than rubber, reducing 
fatigue when waders are worn for long periods of time. 
Midsole Footwear Item 
Safety Criteria Construction Material Brand No. 
PVC Chest Waders for General Use 
Defined Heel, Oil-Resistant Polyblend 
Sole, Puncture-Resistant Rigid Stee! Aye ’ Dunlop E8462 
(PR), Steel Toe, Waterproof 
Defined Heel, Steel ini 
Toe, Waterproof Rigid Steel PVC Dunlop D0314 
PVC Hip-Waders for General Use 
Defined Heel, Oil-Resistant im 
Sole, Plain Toe, Waterproof Rigid Stee! PVC Dunlop  F2803 
Defined Heel, Oil-Resistant 
Sole, Puncture-Resistant Rigid Stee! Polyblend, Dunlop E8464 
(PR), Steel Toe, Waterproof 
Defined Heel, Oi Resistant Rigid Steel Pvc ^ Dunlop E8463 


oe, Waterproof 
PVC Chest-Waders PVC Hip-Waders Rubber Hip-Waders Rubber Hip-Waders for General Use 


E8462 F2803 D0327 Defined Heel, Steel ini 
Toe, Wa MENU E Rigid Steel Rubber Talon Trax D0327 


l M PAC TO D4919 
Anti-Fatigue Overshoes 


D9539 
D9577 
Anti-fatigue overshoes attach to existing footwear to provide a cushioned base 
that can help reduce back and leg pain caused by standing or walking for long ки | | Нет 
periods of time. They are often used by warehouse and assembly line workers Safety Criteria Midsole Material — Footwear Closure — Color Мо. 


Ы „же 5 : 22212 Anti-Fatigue Overshoes for Food Service Applications 
and food service personnel where anti-fatigue mats are impractical. Anti-fatigue Non-Metallic, Oil-Resistant Sole Polymer PVC Adjustable Straps Black |4919 


overshoes for food service applications are resistant to water, cleaning Anti-Fatigue Overshoes for General Use 

i j i i i Non-Metallic, Oil-Resistant Sole Polymer PVC Adjustable Straps Black D9577 
chemicals, and oils. Lightweight overshoes weigh less than general purpose Lightweight Anti-Fatigue Overshoes for General Use 
overshoes to reduce fatigue when wearing them all day. Non-Metallic Polymer PVC Adjustable Straps Black | |9539 


%, = Ankle 
00707 F0545 
SF = Midsole Footwear Item 
SALISBURY SEVES Safety Criteria Material Closure Color Brand No. 
by Honeywell Ankle 
= = F Rubber Slip-On Red Salisbury D0707 
Dielectric Overboots & Overshoes ee of Rubber Slip-On Yellow Honeywell Servus — F0545 
: И А ' Rubber Buckle Yellow Honeywell Servus — F0546 
Dielectric overboots and overshoes meet ASTM F12413-11 electrical-hazard Knee 
i -hi Pull-On with 
e А ао АЛОН АМА ОЮН аала Рант ME, Wey манат ны 
е i Non-Metallic, Waterproof Rubber Pull-On 88 — salisbur 00708 


and lower leg up to the knee. 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Footwear 


SERVES LCN . 
TINGLEY SERVES таом. [RANGER] 
LEM 1--ТВЕПЦО5 onauarnG 


PVC Overshoe 


General Purpose Overboots & Overshoes Ankle 


D0316 
General purpose overboots and overshoes are water- Міа-Саіғ Overboots 


proof to keep feet dry and provide some chemical Cover the foot, ankle, and lower leg to the calf. 
resistance. They can be put оп and taken off without Workers can tuck pants into the overboots to keep 
removing existing footwear, making them convenient pants dry. 
for intermittent use or use by individuals who require Қ 
orthotics, who want to use their own footwear, or who Knee-High Overboots | 
have other special footwear considerations. Cover the foot, ankle, and lower leg to the just 
below the knee to protect workers where splash 
Overshoes and water depth are above the ankle and calf. 
Slip over existing footwear to cover the foot to the ankle Workers can tuck pants into the overboots to keep 
to protect the bottom, sides, and top of the foot. pants dry. 
Safety Criteria Upper Material Footwear Closure Color Brand tee 
General Purpose Overshoes 
PVC Pull-On Black, Red ingley K2318 


"ET PVC Pull-On Yellow ingley E9344 PVC Mid-Calf 
Non-Metallic, Oil- Я 
d Р PVC Pull-On Black ingley E1192 
и PVC Stretch Fasteners Blac! Honeywell Servus G5766 ро547 
' PVO/Vinyl Slip-On Blac! Talon Trax D0316 
Rubber Buckle Black, Red Ranger By Honeywell F8299 
PVC/Flex-0-Thane Pull-On Blac! Dunlop D0315 
Non-Metallic, Plain Rubber Pull-On with Snaps Black Treds Overboots Ј4037 
Toe, Waterproof Rubber Pull-On Blac ingley D0463 
Rubber Buckle Black, Red Ranger By Honeywell F8299 
Steal duo Waterproof PVC Pull-On Black, Yellow ingley D0465 
General Purpose Mid-Calf Overboots 
Non-Metallic, Oil- PVC Pull-On Black, Red ingley K2319 
Resistant Sole, Plain PVC Pull-On with Button Blaci ingley E3486 
oe, Waterproof PVC Pull-On with Button Yellow ingley E9345 
PVC/Flex-0-Thane Pull-On with Snaps Blac Dunlop D0317 
Non-Metallic, Plain PVC/Flex-O-Thane Pull-On with Snaps Yellow Dunlop F2806 
ое, Wa erproof Rubber Pull-On with Snaps Black Treds Overboots 4036 
А Rubber Buckle Black Talon Trax D0321 
Rubber Pull-On with Button Blac ingley D0464 
Pain duo Waterproof PVC/Vinyl Pull-On with Snaps Black Talon Trax D0318 
General Purpose Knee-High Overboots 
Non-Metallic, Oil- PVC Pull-On Black, Red ingley K2320 
Resistant Sole, Plain PVC Pull-On with Button Black ingley E3487 
oe, Waterproof Rubber Buckle Black, Red Ranger By Honeywell F8298 
Non-Metallic, Plain PVC/Flex-O-Thane Pull-On with Snaps Black Onguard D0319 
ое, Waterproof Rubber Pull-On with Snaps Blac Treds Overboots J0005 Rubber Knee 
Plain Toe, Waterproof Rubber Puli-On with Black, Yellow Talon Trax D0326 D0326 


Adjustable Strap 


Lightweight 
Winter 
Overboots 
J5374 


TINGLEY NEOS) 
Winter Overboots 


Winter overboots are worn over existing footwear to keep feet warm and protect 
them from water, snow, and slush. They are used by service professionals who 
work outdoors for long periods of time or who might need occasional protection. 
Traction overboots for general use provide secure footing to help reduce 
slips and falls. Lightweight overboots are lighter and more compact than 


general purpose overboots while providing similar protection from cold. Traction 
Overboots for 


Footwear Footwear General Use 
Sole Closure Item G6609 
Safety Criteria Pattern — Insulated Type Color Brand No. 
Traction Overboots for General Use 
А Winter 
— Grit — Snap Tab Black A 66609 
D п Tops ack Walking Lightweight 
Lightweight Winter Overhoots Winter 
Studs Yes ШІ Black Tingley | 45374 Overboots 
mi Hook-and- е Е4783 
Cleated Yes Loop Black Tingley 45374 
Cold-Insulated, Multi Neos 
Non-Metallic, Plain Directional Yes Buckles Black Overshoe E6669 
Toe, Waterproof _ Lug 
Non-Metallic, Plain Ribbed No Hook-and- Black Neos E4783 


Toe, Waterproof Loop Overshoe 
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A 


Latex Mid-Calf Latex Rubber Ankle 


D0329 (Shown on Boot, Rubber Ankle 
Not Included) (Shown on Boot, Not Included) 
J6285 J6280 
Hazardous Materials "T" ея А 
Safety Criteria Material Footwear Closure Color Qty. Brand No. 

Overboots & Overshoes аира ПЕШ ші psc Hazardous pena — “= : -— 
Hazardous materials hazmat) overboots meet Latex Rubber Mid-Calf Gverboots for use with Hazardous Materials a = 
NFPA 1991 (Edition 201 6) specifications to protect Non-Metallic, Waterproof _ : Rubber Pull-On Yellow 50 Isa Corporation J6288 
first responders from hazardous materials such nm Малата aoa Adjustable Strap Green 1 Dunlop E8154 
as nerve agents and extremely harsh and caustic Latex Rubber Ankle Overboots for use with Hazardous Materials 

9 y Yell J6284 
chemicals. They are worn over existing footwear ҮТЕ | 16285 
in chemical processing and when workers are ped 16286 
exposed to corrosive chemicals and hazardous Non-Metallic, Waterproof Rubber Pull-On Yellow Isa Corporation 76280 
waste. Latex rubber stretches and resists tears Bug 100 16201 
and cuts. PVC is lighter than rubber. Bek 16283 


M 7 тое Guard 


5T455 


Metatarsal 
Guards 
2КТС9 


Foot Guard 
57457 


Foot Guard | 
57456 


Safety Toe Overshoes, 
Toe Caps & 
Metatarsal Guards 


Safety-toe overshoes, toe caps, and metatarsal guards are worn over regular 
shoes or boots when protection is needed intermittently. Safety toe caps 
protect the front of the foot and top of the toes from damage caused by 


Shin Guard 
5T458 


Full-Soled Safety 
Toe Overshoes 


walking into obstacles. Metatarsal guards protect the top of the foot from G2613 
light impact injuries, and leg guards protect the top of the foot and shin. 
Item Item 
Item Material H Type Color Brand No. Item Material H Type Color Brand No. 
Eoo тое Caps Plasti 4701 Strap 0 G 51457 ke Guards 
oot Guar astic h in rap On reen — nee an i i = 
a zum ~ = Black, Green, Black, mu I Shin Guard Plastic 2¥%in Strap On Blac! 57459 
р Red, Black, White P Shin Guard Plastic 2%in Strap On Blac — 51458 
Тов биага I Guard Steel З зіп Strap On Silver — 51455 Full-Soled Safety Toe Overshoes " 
Metatarsal Guards " aston 
Foot Guard Aluminum 2in Strap Оп Silver — 1AGM Overshoe m 13% ~~ Вас Mille Inc 9379 
Foot Guard Aluminum 5 зіп Strap On Silver = 51454 Overshoe = 2r — Black, Purple Impacto 62613 
Foot Guard Aluminum 2in RubberStrap Silver — 51456 Black, Gray, Black, White, 
Foot Guard Polycarbonate — 2 in Lace Up Black impacto 2КТС9 Overshoe PVC 3 Steel-Toe Black, Yellow, Black, Red, Impacto 62613 
eplacement = jack, Blue, Black, Green 
Strap Nylon Strap On Black Impacto 4HCR7 Overshoe Rubber = Slip On Blac Impacto D0468 
Overshoe Rubber, Steel Toe 3" — Blac Impacto 62613 
ulcanize 
Overshoe Rubber Steel Toe — — Blac! Impacto 00468 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Overshoes & Traction Devices 


Replacement 
Spike 
3YPC2 


$8: PAWS ESS мут 


Floor Stripping & 
Coating Overshoes 


Floor stripping and coating over- 
shoes are worn over existing 
footwear to protect floors and 
provide traction to reduce slips and 
falls. They are worn on slippery 
floors or when workers are remov- 
ing an existing or adding a new 
floor finish. The surface covers the 45424 ЗҮРСІ 
bottom of the foot and is nonmar- 

ring. Traction overshoes have a 


қ x Item Pkg. 

sole that is coated with a nonmar- X gem, UR Material Footwear Closure — Spike Length Color Brand No. Qty. 
i i it to i action Overshoes for Floor Stripping 
ring abrasive grit to increase Floor Stripping Overshoe Polyester Adjustable Straps = Black Paws J5424 1 
traction and protect floor surfaces. Floor Stripping Qvershoe Vinyl Adjustable Straps = Red Paws J5424 1 

iaid-snil ini- Floor Stripping Overshoe Rubber Pull-On — Black Paws J5419 1 
Rigid spiked overshoes ш! Rigid-Spiked Overshoes for Floor Coating 
mize contact with freshly applied Floor Stripping Qvershog р Hubber Buckie fin Ems Seymour Midwest Rake E 1 

i ing ї oor Stripping Overshoe olypropylene uckle 4 in ас! eymour Midwest Rake 

coatings, allowing it to flow back Replacement Spikes Steel = Yin Silver Seymour Midwest Rake — 3YPC7 40 
into place after workers walk on it. Replacement Spikes Steel = Min Silver Seymour Midwest Rake — 3YPC2 26 


39J091 


55EFO01 


D9581 


9 


WINTERSWALKING) GO duenorth’ impacto TINGLEY Ў Yaxtrax 


Traction Devices 


Traction devices attach to the bottom of existing footwear to provide secure footing when walking on ice, snow, and other wet or slippery surfaces. Transitional 
traction devices are attached with straps and can be moved out of the way when moving indoors. Devices for sustained use are designed to be worn for longer 
periods of time either indoors or outdoors. 


Traction Footwear Item 
For Use on Surface Types Upper Material Traction Type Traction Material Attachment Style Coverage Style Brand No. 
Traction Devices for Transitional Indoor/Outdoor Use 
Ice, Oil, Snow PVC Gri Aluminum Oxide Pull-On Ball, Heel Winter Walking D8348 
ce, Snow Rubber Stud Tungsten Carbide Strap-On Mid-Sole K1 Series 230779 
ce, Snow Rubber Stud Tungsten Carbide Pull-On Heel Due North 39J091 
Ice Rubber Stud Tungsten Carbide Pull-On Ball, Heel Winter Walking J4485 
Traction Devices for Sustained Indoor Use 
EDU ER RR Nylon Gri Synthetic Fibers Strap-On Ball, Heel, Mid-Sole Tracmates D9581 
ce, Snow Rubber Gri Rubber Pull-On Ball, Heel, Mid-Sole Stabilicers J1697 
Traction Devices for Sustained Outdoor Use 
ce, Snow 1200D Nylon Stud Steel Pull-On Mid-Sole Impacto 55MM76 
ce, Snow 1200D Nylon Stud Brass Pull-On Mid-Sole Impacto 55MM77 
ce, Snow Polyester Stud Tungsten Carbide Strap-On Heel, Mid-Sole Due North 55ЕЕ01 
ce, Snow Polyester Stud Tungsten Carbide Strap-On Mid-Sole Due North 55EF02 
Ice Rubber Gri Aluminum Oxide Pull-On Ball, Heel Winter Walking K2317 
Ice Rubber Stud Tungsten Carbide Pull-On Ball, Heel Winter Walking J5448 
ce, Snow Rubber Stud Tungsten Carbide Pull-On Ball, Heel Tingley G0007 
ce, Snow Rubber Coi Steel Strap-On Ball, Heel, Mid-Sole Yaktrax E3929 
Traction Devices for Occasional Outdoor Use 
Ice Rubber Stud Tungsten Carbide Pull-On Ball, Heel Winter Walking D8347 
Ice Rubber Stud Steel Pull-On Ball, Heel Winter Walking J5437 
Asphalt, Concrete, Gravel, Ice Rubber Stud Steel Pull-On Ball, Heel Trex By Ergodyne G0001 
Asphalt, Concrete, Gravel, Ice Rubber Stud Steel Strap-On Ball, Heel Trex By Ergodyne 60002 
ce, Snow Rubber Stud Tungsten Carbide Pull-On Heel Due North J4985 
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SAFETY 


Safety Work Boots & Shoes 


E2112 


Men's 6" Safety Work Boots 


» All available in sizes between 7-14 
Rubber outsole is abrasion-, slip- and 


oil-resistant. 


Note: All styles are available in medium width; for wide 
widths and additional sizes, go to grainger.com/footwear 


Style 1064—Designed with lightweight, flex- 
ible cement construction, these boots feature 
a microfiber leather upper, a mesh lining with 
antimicrobial treatment, a removable open cell 
polyurethane insole, an EVA midsole, a rubber 


outsole, and a fiberglass shank. 


Style 26063—Features shaped alloy safety toes for 
lightweight protection and fit. Cement construction 
provides flexibility and reduced break-in time. Molded 
polyurethane midsole for lightweight, durable cushion- 
ing. Contoured open-cell polyurethane footbed has 
temperature-regulating technology sock cover to keep 
your feet drier. 


Style 47592—Premium full-grain leather upper for 
comfort and abrasion resistance. Breathable water- 
impermeable lining helps to keep feet dry in most types 
of wet conditions. Mesh lining has antimicrobial treat- 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


E7700 


Style 52562—Antifatigue technology includes 

a contoured footbed, an antimicrobial mesh liner, 
and roomy toe provide all-day comfort. Steel shank 
delivers structural support, and a puncture-resis- 
tant footplate provides flexible underfoot protection. 


Style 85594—Leather work boot is designed 
with antifatigue technology for long hours in tough 
conditions. Features a contoured single-density 
open-cell polyurethane footbed with antimicrobial 
cover for breathability and odor control. 


ment for odor control. 

Style Toe Electrical Puncture Item 
No. Type Hazard Rated Waterproof Resistant Insole Insulated Slip Rating Color No. 
1064A Alloy Yes No No No Best Black H9460 
26063 Alloy Yes No No No Better Brown E2112 
47592 Steel Yes Yes Yes No Better Black H9578 
52562 Steel Yes No Yes No Better Brown E7700 
85594 Alloy Yes Yes No No Better Brown D6705 


H8736 


Men's 6" Safety Work Boots 


= All available in sizes between 7-14 
Nylon shank offers excellent structural support. 


Note: All styles are available in medium and wide widths; for 
additional sizes and widths go to grainger.com/footwear 


Style 04713—Steel-toe work boots feature resilient 
cushioning with lightweight, fatigue-fighting support. 
Additional features include a full-grain leather upper, 
a moisture-managing mesh lining, a removable, open 
Cell, full cushion polyurethane footbed, a polyurethane 
midsole, and a rubber lug outsole. 


Style Toe Electrical 
No. Type Hazard Rated 
CMF6366 Composite Yes 
CMW6220 Steel Yes 
W04713 Steel Yes 
М/04714 Steel Yes 
W10112 Composite Yes 
W10304 Composite Yes 
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H8735 H8738 


Style 04714—Mesh-lined leather boots have а 
removable full-cushion footbed, and polyurethane 
midsole. The rubber lug outsole improves traction on 
wet and slippery surfaces. 


Style 10112—Waterproof work boots are designerd 
with innovative materials to create more comfort and 
flexibility without sacfificing safety. The heritage-look 
waterproof leather upper keeps feet dry, with light- 
weight construction, a protective composite toe, and 
a resilient, removable cushioned footbed. 


H9082 


WOLVERINE (09 


Style 10304—Security-friendly boots feature 
a waterproof full-grain leather upper, EVA 
midsole with high-visibility reflective wrap, and 
rubber outsole. 


Men's 6" Safety Work Boots 


= Available in sizes 8 to 15 
= Meet ASTM 2413-11 M 1/75 C/75 EH 


Note: All styles are available in medium width, many styles 
also available in wide width; go to grainger.com/footwear 


Puncture Item 

Waterproof Resistant Insole Insulated Slip Rating Color No. 
No No 0 Best Brown H3860 
Yes No No Better Brown 02228 
№ No No Best Walnut H8736 
No No No Best Black H8735 
Yes No No Best Black H8738 
Yes No No Best Black H9082 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Work Boots & Shoes 


Men's 6" Safety Work Boots ІРІМЭАБЕ 
a Available in sizes 7 to 14; additional sizes at Grainger.com® 
= Meet ASTM F2413-11M 1/75 C/75 EH 


Note: All styles are available in medium and wide widths; go to grainger.com/footwear 


Style 5002—100% nonmetallic boots have a full-grain leather upper with padded 
collar, removable EVA cushion footbed, sponge rubber heel bed, and rubber outsole. 
Cement construction. 


Style 5007—Full-grain leather upper, nylon mesh liner, removable EVA insole, 

sponge heelbed, and rubber outsole in 100% nonmetallic design. Plastic shank. 

Cement construction. 

Style 5150—Leather upper, nonmetallic eyelets, removable EVA insole with 

sponge rubber heel wedge, EVA cushion midsole, and rubber outsole. Cement 

construction. 
Style Toe Electrical Punctur 
No. Type Hazard Rated Waterproof — Resistant Insole Insulated — Slip Rating Color No. 
145002 Сотроѕіїе Yes No No No Best Brown 65169 
1A5007 Composite Yes No No No Best Black H9504 


1A5150 Steel Yes No No No Best Black G5181 G5181 


-5 


Men's 6" Safety Work Boots шенесе Ae ВАВ 


= Available in sizes 7 to 14; additional sizes at Grainger.com® 
= Meet ASTM F2413-11 M 1/75/C/75 


Style 8044200—Electrical-resistant boots have an oil-tanned leather 
upper with a cotton drill vamp lining, removable dual-density molded 
polyurethane insole, rubber midsole, and single-density polyurethane 
MAXwear Wedge™ outsole. Engineered composite shank. Goodyear storm 
welt construction. 


Style 8046190—Waterproof boots have a leather/mesh upper with a 

two-zone wicking mesh/Thoro>dri™ WATERPROOF System lining that is G5437 
Blood Borne Pathogen Compliant. Features a removable dual-density poly- 

urethane SHOCK ZONE footbed, rubber midsole, and Z-Trac ASR rubber 

outsole with integrated EVA impact pads. Engineered composite shank. 


Cement construction. 
Style Toe Electrical Puncture Item 
No. Type Hazard Rated — Waterproof _ Resistant Insole Insulated ^ Slip Rating Color No. 
804-4200 Steel Yes No No No Better Brown (5437 
8046190 € x-- s  -—-—  -— с ла. eae Yes Yes No No Best Black H9159 H9159 
Men's 6" Safety Work Boots carhartt ©. 
» Available in sizes 8 to 15 
= Meet ASTM 2413-11 M 1/75 C/75 EH 
Note: All styles are available in medium width, many styles also available in wide width; go to 
grainger.com/footwear 


H3860 
Style 6366—Durable boots feature an oil-tanned leather upper, EVA midsole with PU 
Strobel pad, and a padded insole for maximum cushioning and flexibility. Sole is oil-, 


chemical-, and slip-resistant. 
Style 6220—Bison boots have an oil-tanned leather upper and a dual-density poly- 
urethane outsole with direct-attach welt construction for added durability. Feature 
a padded collar, foam-padded comfort tongue, and molded TPU heel counter with 
Achilles flex joint. 
Puncture 
Style Toe Electrical Resistant Item 
No. _ Type Hazard Rated Waterproof Insole Insulated — Slip Rating Color No. 
CMF6366 Composite Yes No No No Best Brown H3860 
CMW6220 Steel Yes Yes No No Better Brown 62228 


G2228 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1767 


SAFETY 
Safety Work Boots & Shoes 


H9458 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


J5280 


H2757 


Men's Safety Work Shoes 


a Available in sizes 7 to 14; additional sizes at Grainger.com® 
Note: All styles are available in medium and wide widths; go to grainger.com/footwear 


Style RB1061—These work shoes are designed with extra-wide composite toe 
cap and feature nylon mesh lining with injected EVA removable cushion footbed. 
Dual-density outsole, lightweight injected EVA cushion midsole with wraparound 
TPU heel shank stabilizer. 100% nonmetallic. 

= Meets ASTM F2413-11 1/75 C/75 


Style RB3502—Features no exposed metal on upper and MemoryTech foam 
removable cushion footbed. The style is designed with slip-resistant rubber 
outsoles and moisture-wicking nylon mesh lining. 

= Meets ASTM F2413-11 


Style RB3604—Built with comfortable DMX moving-air technology, 
MemoryTech Massage removable cushion footbed, dual resistor ESD, and no 
exposed metal on upper. The shoes feature slip-resistant rubber outsole and 
injected EVA midsole. Moisture-wicking nylon mesh lining helps keep you dry. 
= Meets ASTM F2413-11 


J2864 


G5167 


Reebok 


ы 
Style RB4005—Leather and mesh upper with MicroWeb and pz 
no exposed metal. Oxfords feature moisture-wicking nylon mesh, FootFuel® 
injected EVA cushion footbed, and light EVA cushion midsole with rubber outsole. 
= Meets ASTM F2413-11 


Style RB1910—Designed with suede leather upper, a 2-color Grip Master slip- 
resistant rubber outsole, and EVA cushion midsole. 
= Meets ASTM F2413-05 M 1/75 C/75 EH 


Style RB4895—Leather and mesh upper. Extra-wide toe for comfort. Designed 
with tridensity comfort system with an EVA midsole and rubber bottom. Wrap- 
around shank stabilizer. 

= Meets ASTM F2413 EH 


Style Toe Electrical Puncture Item 
No. Type Hazard Rated Waterproof Resistant Insole Insulated Slip Rating Color No. 
RB1061 Composite No No No No Best Black/Red H9458 
RB3502 Steel Yes No No No Best Navy J5280 
RB3604 Alloy No No No No Best Gray/Blue J5270 
RB4005 Steel Yes No No No Best Gray/Red J2864 
RB1910 Steel Yes No No No Best Black H2757 
RB4895 Composite Yes No No No Better Black/Silver G5167 


1768 GRAINGER. 


Find even MORE on Grainger.com® 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Work Boots & Shoes 


Men's Athletic Safety Work Shoes 


a Available in sizes 7 to 14; Style 77068—Sporty aesthetics 
additional sizes at Grainger.com® combine with comfort and safety in 
= Meet F2413-11 1/75 C/75 EH this alloy toe slip-resistant sneaker. 


Feature smooth soft trubuck leather 
and synthetic upper with stitching and 
overlay accents. Memory Foam insole. 


Electrical Puncture 
Style Toe Hazard Resistant Slip Item 
No. Type Rated Waterproof Insole Insulated Rating Color No. 
ЖИК Ау ү No No No боой (8180 — Jor 
Naütilus 
Men's Athletic Safety Work Shoes 
= Available in sizes 7 to 14; Style 1343—Constructed with nylon 
additional sizes at Grainger.com9 and synthetic leather with a comfort- 
= Meet F2413-11 1/75 C/75 able EVA midsole, steel safety toe, 
static dissipative technology, remov- 
able anti-fatigue polyurethane insole, 
and a durable slip- and oil-resistant 
sole. Static dissipative. 
H9469 
Electrical Puncture 
Style Toe Hazard Resistant Slip Item 
No. Type Rated Waterproof Insole Insulated Rating Color No. 
N1343 Steel No No No No Good Gray/Red H9469 


Men's Athletic Style Work Shoes 


= Available in sizes 7 to 15 Style A16NN—Comfortable low- 
= Meet F2413-11 1/75 C/75 profile athletic design with alloy 
Style A1GT9—Provide low-profile safety toe for protection. Synthetic J5306 


upper material with a breathable, 
antimicrobial mesh lining. Rubber 

and polyurethane midsole offers 
static-dissipative perfomance, and 
polyurethane outsole is slip-resistant 
and nonmarking. Antifatigue technology 
provides all-day support and comfort. 


comfort and protection with self-mold- 
ing footbeds, built-in static-dissipative 
performance, and antifatigue technol- 
ogy. Premium ripstop nylon uppers 
with TPU toe and heel overlay include 
а mesh lining with antimicrobial 
treatment for odor control and 
comfort. Outsole is slip-, oil-, and 
abrasion-resistant. 


Electrical Puncture 


Style Toe Hazard Resistant Slip Item 
No. Type Rated Waterproof Insole Insulated Rating Color No. 
AIGT9 Alloy No No No No Better Gray 15306 15297 
А16ММ Alloy No No No No Better Black J5297 
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Safety Work Boots & Shoes 


H9587 


H9203 


H9208 
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Scan. Order. Done. =S 
Details on page A1. EIE 


Men's Safety Work Shoes and Boots 


= Available in sizes 8 to 15; additional 
Sizes at Grainger.com9 
= Meet ASTM F2413-11 M 1/75 C/75 ЕН 
Tough footwear has reflective webbing 
on uppers to aid visibility. Removable 
dual-density EVA insoles. Wide toe caps 
have room for toes to flex and bend. 
Durable oil- and slip-resistant, nonmark- 
ing rubber outsoles. 


Note: All styles are available in medium and wide 
widths; go to grainger.com/footwear 


Style 1007024—Hiker-style boot has 

a nubuck leather upper, hydrophobic/ 
hydrophilic comfort lining, full-length TPU 
interlocking torsion plate, and dual-density 
EVA and polyurethane midsole. Waterproof. 


Style 1011242—Waterproof hiker-style 
boot with leather upper, hydrophobic/ 
hydrophilic comfort lining, TPU stability 
shank, and polyurethane midsole. 


Electrical Puncture 


Style Toe Hazard Resistant Item 
No. Type Rated Waterproof Insole — Insulated Slip Rating Color No. 
1007024 ^ Steel Yes Yes No No Good Brown Н9680 | 

1011242 Steel Yes Yes No No Better Brown H9689 


Men's Safety Work Shoes 


= Available in sizes 7 to 15 

= Meet ASTM F2413-11 M 1/75 C/75 ЕН 
Titan? oxford work shoes feature full- 
grain leather upper, alloy safety toe, 
nylon mesh liner with an antimicrobial 
treatment for odor control, nylon shank, 
polyurethane midsole, 90? heel, and 
durable rubber outsole that resists oil, 
slips, and abrasion. 


Style 47028—3"H tie safety shoe with 
removable dual-density open cell poly- 
urethane insole. 


Style 53534—Slip-on oxford is metal- 
free and includes removable contoured 
Ortho-Lite open cell polyurethane insole. 


Electrical Puncture 
Style Toe Hazard Resistant Item 
No. Type Rated Waterproof Insole — Insulated Slip Rating Color No. 
. 47028 — Alloy. Yes No _No No Better — Brown 1 E3927 
93534 — Ally — Yes — No — No (о Beier — CamelBrown Н9587 - 
FLORSHEIM 
— WS R NEL 


Men's Safety Work Shoes 


a Available in sizes 7 to 14; additional 
sizes at Grainger.com® 
= Meet ASTM Ғ2413-11 M 1/75 C/75 
Men's oxford work shoes with full-grain 
leather upper, composite toe, moisture- 
wicking nylon mesh and Cambrelle® 
lining, removable F2A dual-density poly- 
urethane cushion insert, polyurethane 
midsole, and plastic shank. TPU outsole is 
oil-resistant. Direct attach construction is 
lightweight, flexible, and durable. 


Style 2400—100% nonmetallic 
construction will not activate security 
screening devices. Nonmetallic eyelets 
help reduce marking or scratching work 
surfaces. 


Style 2430—Flexible work shoes are 
100% nonmetallic. Won't activate security 
screening devices. Eyelets help reduce 
marking or scratching work surfaces. 


Electrical Puncture 
Style Toe Hazard Resistant Item 
No. Type Rated Waterproof Insole Insulated Slip Rating Color No. — 
FS2400 Composite No No No No Best Dark Brown H9203 
FS2400 Composite No No No No Better Dark Brown H9203 
FS2430 Composite No No No No Best Copper H9208 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Work Boots & Shoes 
WOLVERINE (оу) 


Men's Safety Work Boots 


= Available in sizes 7 to 14 
„ Meet ASTM F2413-11 Style 10318—Waterproof boots 


with wave mesh lining and remov- 
Iss Duae able EPX™ ribbed, cushioned insole. 
boot to olion Full-orai Composite toe, polyurethane midsole, 
0015 аге easy to pull on. Full-grain nylon shank, and slip-resistant rubber 


leather uppers. lug outsole. 100% nonmetallic. Direct 
Note: All styles are available in medium width, ^ attach construction. 
many styles also available in wide width; go to 


Comfortable 10"H Wellington work 


grainger.com/footwear 
Electrical Puncture 
Style Toe Hazard Resistant Item 
NO. Туре Rated — Waterproof — Insole — Insulated Slip Rating бос Мо. — 
W10318 Composite Yes Yes No No Best Рагк Brown Н908 
carhartt Ё. 


Men's Safety Work Boots 


= Available in sizes 8 to 15 

= Meet ASTM Ғ2413-11 1/75 C/75 EH 

Slip-on Wellington boots with heel guard and steel toe provide protection and 
safety. Combination of leather and Carstrong reinforced fabric upper with Storm 
Defender waterproof membrane for all-weather use. FastDry lining wicks away 
sweat and helps reduce odor. Cushioned polyurethane insole and outsole with 
rugged rubber tread for secure traction on muddy or wet ground. 


Electrical Puncture 
Style Toe Hazard Resistant Item 
. No Type Rated Waterproof Insole ^ Insulated Slip Rating — Color No. — 
-CMP1200 Steel Yes Yes No No Better Бот 862233 


H9518 J5224 H9556 
@ARIAT 

Men's Safety Work Boots 

= Available in sizes 7 to 14 Style 10006961—Pull-on boot features square steel toe, EVA 

= Meet ASTM F2413-11 M/1/75 C/75 EH midsole, and TPU shank. 

Western-style work boots designed with durable Goodyear welt Style 10010134—Includes square steel toe and TPU shank. 


construction. Premium full-grain leather upper with removable р m 
Ariat ATS® insole with gel impact cushion pad, heel stabilizer, and Style 10017420—Waterproof leather with full membrane lining 
90° heel. Oil- and slip-resistant Duratread™ rubber outsole. keeps feet dry. Composite toe with wide, square toe cap. Features EVA 


Note: All styles are available in medium width, many styles also available in wide midsole, extra-wide plastic shank, and nonmetallic eyelets. 


width; go to grainger.com/footwear 


Style Toe Electrical Puncture Item 
No. Type Hazard Rated Waterproof Resistant Insole Insulated Slip Rating Color _No. 
22 10006961 Steel _ Yes No _ Ко Мо. Good . Brown Н9518 
10010134 Steel Yes No No No Best . Aged Bark_ H9556 — 
10017420 Composite Yes Yes No No Good Bruin Brown 115224 
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SAFETY 
Safety Work Boots & Shoes 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


a Available in sizes 572 to 11 

Mesh lining with antimicrobial treatment helps keep 
feet comfortable and controls odors. Lightweight, 
flexible cement construction. Styles 26388 and 
63189 feature the roomy, lightweight TITAN safety 
toe; a full-grain premium leather upper; and the 
rugged PRO series rubber outsole, which is slip-, 
abrasion, and oil-resistant. 

Note: All styles are available in medium width, many styles also 
available in wide width; go to grainger.com/footwear 


Style 26388—6" hiker boots are designed for 
breathable comfort, drier feet, and temperature 
regulation, with contoured OrthoLite® PU insole, 
PU midsole, and contoured open-cell PU footbed 
with Outlast® Adaptive Comfort® technology. Nylon 
shank. 

= Meets ASTM F2413-05 1/75 C/75 ЕН 


Style 63189—Oxford's ergonomic design with 
PowerFit™ comfort system suppies movement and 
support for maximum all-day comfort. Nylon shank. 
The padded top collar and molded PU midsole help 


a Available in sizes 6 to 12 

= Meet ASTM F2413-11 1/75 C/75 

Removable EVA cushion insert with sponge rubber 
heel wedge adds extra cushioning and impact 
protection. Nonmetallic eyelets won’t mark or 
scratch work surfaces, except for J6134. Cement 
construction improves flexibility. 

Note: All styles are available in medium width, many styles also 
available in wide width; go to grainger.com/footwear 


= Available in sizes 5 to 9; additional sizes 

also available on Grainger.com® 
Note: All styles are available in medium width, many styles also 
available in wide width; go to grainger.com/footwear 


"uw 
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Style 10181—Women's boot features waterproof 
leather upper, moisture-managing mesh lining with 
waterproof membrane, and grippy rubber outsole. 
Removable open-cell PU cushion footbed, EVA 
midsole, and nylon shank. Cement construction. 


Women's Safety Work Shoes and Boots 


Women's Safety Work Shoes 


Find even MORE on Grainger.com? 


enhance comfort. Breathable, removable open-cell 
PU footbed help keep feet dry. 
» Meets ASTM F2413-11 1/75 C/75 EH 


Style 87528—Newbury ESD slip-on clog features 
shock-absorbing, antifatigue footbed for all-day 
comfort. Premium full-grain leather upper with 
padded top collar. The larger toe cap provides more 
room for your toes to flex and bend. Fiberglass 
shank. Low-profile PU outsole is oil- and slip-resis- 
tant with high surface contact. 

= Meets ASTM F2413-11 1/75 C/75 SD 


Style A1H1S—312"H Powertrain Sport athletic 
work shoes feature self-molding footbeds and 
proprietary antifatigue technology for low-profile 
comfort and protection. Nonmarking dual-density 
polyurethane (PU) outsole is slip-, oil-, abrasion-, 
and heat-resistant. Premium ripstop nylon uppers 
with TPU toe and heel overlay. Ghillie lacing. 
Conductive PU midsole and fiberglass shank. 

= Meets ASTM F2413-11 1/75 C/75 EH 


Puncture 
Style Toe Electrical Resistant Item 
No. Type Hazard Rated Waterproof Insole Insulated Slip Rating Color No. 
26388 Alloy Yes No No No Better Reddish Brown — E4369 
Super Retro 
63189 Alloy Yes No No No Better Haystack H9588 
87528 Alloy No No No No Best Black H9606 
А1Н15 Alloy No No No No Better Black 45301 
Reebok 


a 
P 
Style RB041—MemoryTech massage footbed 
adapts to the contours of your foot and provides 
instant cushioning for more comfortable wear. The 
mesh uppers allow for enhanced breathability and 
moisture transfer for all day comfort. EVA cushion 
midsole. 


Style RB195—Leelap retro oxford joggers have 
suede leather uppers and brushed nylon lining. EVA 
midsole and rubber outsole. 


Puncture 
Style Toe Electrical Resistant Item 
No. Type Hazard Rated Waterproof Insole Insulated Slip Rating Color No. 
RB041 Alloy Yes No No No Best Black J6134 
RB195 Steel Yes No No No Best __ __ MERAS ыы шыу _ = ъъ ш ът в Нау Blue Нуу Blue H9295 
WOLVERINE (у) 


Women's 6" Safety Work Boots 


Nonmetallic hardware helps prevent surface 
scratches. 
= Meets ASTM F2413-11 М 1/75 С/75 EH 


Style W201153—Waterproof full-grain leather 
upper with a moisture-wicking mesh lining to keep 
feet cool and comfortable. Steel toe offers protection 
and safety. Removable full-cushioned molded EVA 
insole. Rubber midsole and outsole for firm footing 
and traction on rough or wet surfaces. 


Puncture 
Style Toe Electrical Resistant Item 
No. Type Hazard Rated Waterproof Insole Insulated Slip Rating Color No. 
W10181 Composite Yes Yes No No Best Black H8786 
W201153 Steel Yes Yes No No Best Black K2660 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MADETOLAST initi 


Men's and Women's 3" 
Safety Work Shoes 


= Men's in sizes 7 to 16; Women's in sizes 5 to 11 
Feature the Relaxed Fit design for a roomy and comfortable fit. 


Note: All styles are available in medium width, many styles also available in 
wide width; go to grainger.com/footwear 


Style 76576—Comfortable sneaker with slip-resistant 
rubber traction outsole has a foam-topped, cushioned, remov- 
able insole. Strobel/cement construction with mesh-lined 
all-leather upper, EVA midsole, and TPU shank. 

= Meets ASTM F2413-05 


Style 77040—Sneaker has a smooth leather and mesh 
fabric upper with stitching and overlay accents. The slip-resis- 
tant rubber traction outsole is good on wet and oily surfaces. 
Mesh panels on the sides, heel, and tongue help keep feet 
cool. With a cushioned removable comfort insole plus padded 
collar and tongue, soft fabric lining, and shock-absorbing, 
lightweight flexible midsole. 

= Meets ASTM F2413-05 


Style 77046—Slip-on dress casual has an oil-resistant 
rubber outsole to help prevent slips. Designed for all-day 
comfort, with foam insole, rounded plain toe, padded collar, 
supportive shock-absorbing midsole, and soft fabric lining. 
Dual side stretch fabric panels ease slip-on fit. Smooth leather 
upper with stitching accents. 

= Meets ASTM Ғ1677 Mark II 


Electrical Puncture 
Style Toe Hazard Resistant 
No. Type Rated Waterproof Insole Insulated — Slip Rating Color No. 
16576 Plain Yes No No No Good Black J5318 
11040 Plain Yes No No No Good Black J5319 
77046 Plain Yes No No No Good Black J5322 


«v dy 


Men's 4" Safety Work Shoes 

» Men's in sizes 7 to 12, 13, 14 

= Meet ASTM F2413-11 

Note: All styles are available in medium width, many styles also available in wide width; go to 
grainger.com/footwear 


Style 4700—Slip-resistant slip-on features cushioned heel and ball of 
foot, removable contoured cushion insole, and perspiration-absorbing lining. 
Strobel construction with water-resistant leather upper. 


Puncture 
Style Toe Electrical Resistant 
No. Type Hazard Rated Waterproof Insole Insulated Slip Rating Color No. 
4700 Plain No No No No Best Black K2672 


GRAINGER CATALOGS 
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SAFETY Scan. Order. Done. => 
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MEGA 
сомғонт Spenco: 
g. Diabetic Insoles 
МЕСА impacto Diabetic insoles are soft and conform 
COMFORT "seem to the foot to help prevent rubbing and K2189 
1 H foot sores. 
Anti-Fatigue Insoles ltem 
Anti-fatigue insoles help eliminate foot, Back Pain. Prevent ME Бя Color Gender Brand No. 
leg, and back pain caused by standing Pain. rds. pid Pain. Sweating Yellow/Beige/Blue |у — Megacomfort К2189 


or walking for long periods of time. J7628 H9265 K2190 Fatigue, Foot Odor Tan/Blue Spenco  J6072 


Item 
ЕРІТЕ Prevents mr Toe Shape — Color Gender Brand No. АГ 
ack Pain, Fatigue, Foot Odor, Foot * 
Pain, Fungus, Knee Pain, Sweating Megacomíort J7628 


! : ч Yellow/Black 

Back Pain, Fatigue, Foot Pain, 

Joint Pain, Knee Pain, Leg Pain Round Impacto Н7256 Heated Insoles 

Back Pain, Fatigue, Foot Odor, Yellow/ Unisex К : 

Sind irre ап А Blue/Black ТРЕНИЯ H9265 Heated insoles have a crevice under the toe 
1 that holds a replaceable warming insert. 

Back Pain, Fatigue, Foot Odor, Foot Square Yellow/Black K2190 0105 a replaceable g 


Pain, „Pain Fungus, Knee Pain, Sweating — 070000000 Knee Pain, Sweating Perforations allow the heat to move through 


the insole and warm the toes and foot. 


> CHOOSE: 
Prevents Color Gender 


@- 
MEGA IMPACTO 
COMFOR 


Puncture- 
Resistant Insoles 


Puncture-resistant insoles have an integrated 
steel plate that prevents sharp debris from 
puncturing the foot. They are used in foot- 
wear where workers encounter sharp objects 
such as nails and glass; and where workers 
can't see their footing, such as when walking 
in murky water. 


Brand — No. 


Cold Feet Gold Feet___Gray  — 1 Mens Women’s _Heat Factory Сш. Men's, Women's Heat Factory 63069 


Қ 


00471 
Item 


Prevents Color Gender Brand No. Flat Insoles 49 


Injuries From Sharp Objects - Shards of Glass/ IMPACTO SERVES 


Metal/Nails, Fungus, Foot Odor, Sweating Yellow/Black Unisex Megacomfort 45281 | Flat insoles are used by people with flat arches by Hone 
„ower back Pain Punetures  RedfBack Unisex — Impacto DT pete e Red/Black Unisex | Impacto 00472 | who might find other insoles uncomfortable. 
> CHOOSE: Item 
Prevents Color Gender Brand No. 
(9 Back Pain, Fatigue, Foot Pain, Knee Pain — Yellow/Blue Unisex Impacto H4766 
Fatigue, Foot Odor, Foot Pain, Men's, 
MEGA IM PACTO Leg Рай, Lower Back Pai Green/Gray Women's Impacto J2904 
atigue, Foot Odor, Foot Pain, Green Unisex Impacto Airso! 00471 
Leg Pain, Lower Back Pain р 
Static-Dissipative Insoles Shock Absorption Black Men's Honeywell Servus E2224 
Static-dissipative insoles prevent static buildup and 
electrical discharge. They can be used in place of ə 
specialized static-dissipative footwear, allowing ғ. 
workers to wear their own shoes and boots. They | n» 
are used in electronics manufacturing or other eases А / 
settings where static discharge can damage sensi- w Spenco A 
tive equipment. 5 Е6622 45КР40 
Пеп 
— Prevents — Color Gender Brand 
ack Pain, atigue oot Odor, Foot ain, ü 
Fungus, Knee Pain, Static Electricity, Sweating Yellow/Black Unisex Megacomfort H9267 
"n -————nÓ 0/14 ue Impacto H7257 by Honeywell 


Molded Insoles rd > 


Molded insoles help cushion the foot for comfort and 


:@: 


-i 


n G8761 
MEGA © Spenco. !МРАСТО support. Heel cups support and cushion the heel. 
COMFORT Item 
Prevents Color Gender Brand No. 
Orthotic Insoles Tesla 
Blisters, Foot Odor Green/Yellow/Gray ^ Unisex Spenco E6620 
Bunching, Foot Pain, Leg А 
Orthotic insoles have arch support to Pain: Lowar Back Pain Blue Unisex mpacto G3223 
help reduce foot and heel pain. Fatigue Yellow/Red Men's Solcomfort 45КР40 
Fatigue Black/Gray Men's Honeywell Servus Ғ2686 
> CHOOSE: > CHOOSE: Item Fatigue, Foot Odor Blue/Gray/Red Men's Spenco E6622 
Prevents Color Gender Brand No. Fatigue, Foot Odor Orange/Black Unisex Timberland Pro .1440 
Back Pain, Fatigue, Foot Odor, Fatigue, Foot Odor, Foot Pain, ; 
Foot Pain, Fungus, Knee Pain, Yellow/Green/Black Unisex Megacomfort H9266 Leg Pain, Lower Back Pain Gray/Blue VIIISeX mpacto 62615 
Plantar Fasciitis, Sweating Fatigue, Foot Odor, Foot Pain, ; 
Arch Pain Green Men's Spenco 62299 Leg Pain, Lower Back Pain Orange/Blue =nisex mpacto ДЫ 
Shock Blue/Black Unisex Spenco — J5461 Fatigue, Foot Odor, Heat Buildup Green Unisex Impacto Airso! |0469 
Fatigue, Foot Odor, Foot Pain, ; Heel Cup 
Leg Pain, Lower Back Pain Orange/Blue Unisex Impacto Н4769 Heel Discomfort, Heel " Р 
қ Women's Pain, Heel Strike White/Blue Unisex mpacto G8761 
Heel Pressure and Pronation Black/Blue, Black/Gray/Blue/Red Unisex Spenco £6621 Pressure Reduction, Slipping Blue Unisex mpacto G2614 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Footwear 


8DAX6 


34VH12 E8927 
^ carhartt & HCS 
FRUIT#LOOM. TE 
Socks & Liners 


Socks and boot liners provide a barrier between the foot and the boot or shoe 
to keep feet warm and prevent sores caused by rubbing. Slip-resistant socks 
are worn without shoes and have an anti-slip surface to help maintain good 


footing on slippery surfaces.Thermal socks are worn in cold weather condi- 8DEL3 
tions to provide more insulation than general use socks. Thermal boot liners 2. odios 
fit inside cold-condition boots and can be replaced when worn out. M SAAD 9AJL5 


Poo "Mon Gender saa 0 №" | Boot Brushes & Replacement 
General Purpose Work Socks Я 
Black Cotton Mens — FmitofTheloom 6 зинг | Boot Brush Parts 


White Cotton Men's Fruit Of The Loom 6 34/Н16 р 
Beige Cotton Unisex 5.11 Tactical 1  H5551 | Boot brushes clean the sides and sole of the footwear to prevent mud and muck 
Black Cotton Unisex 5.11 Tactical 3 60489 к А a ; в 
Beig Cotton Women's Carhartt i1 61973 from being tracked into buildings. They are installed on the ground outside 
Black, cra Wi Cotton Men's Carhartt 3  D5782 building entrances. 
Charcoal Heather Acrylic Women's Carhartt 1 D5784 ding e 
Ship Resistant Socks facia araldi van im 
ellow, Red, Green, ; ncludes verall Dim. ran 0. 
Blue, Beige, Gray Terrycloth Unisex — 48 D9275 Boot Brush 
Teal Terrycloth Unisex = 96 9275 Frame 9inLx6inWx5inH = 8DAX6 
B а Polyester Unisex Hcs 48  35XD96 Frame 9inLx9in Wx9inH — 8CVD2 
Thermal Boot Liners Mounting Screws 9%inLx9¥%inWx7%inH — Implus Footcare 471Ғ33 
Black Foam, Wool Men's — 1 E8927 Base, Mounting Hardware 15 in Lx 12 in Wx2inH Notrax 527Х91 
White Wool Women's — 1 E7854 Frame 16% in Lx 14% in Wx 7 inH — 9RZ71 
White Wool Men's — 1 E7853 Boot Brush Base 
White Men's — 1 E7853 — 20 in Lx 18 in W x 1 in H = 8DEL3 
Thermal Socks — 22inLx6inWx1inH — 98680 
Black Wool Unisex 5.11 Tactical 1  52KE53 Replacement Brush Set А Е 4 
Beige Acrylic Women's Carhartt 1 D5784 2 Side Brushes, 3 Bottom 3inLx6inWx3inH,5 = 9AJL5 
Brown, Moss, Gray Wool Men's Carhartt 1 D7687 Brushes, 6 Mounting Screws in Lx 1^ in Wx2 inH 
Brown, Heather Black, Navy Acrylic Men's Carhartt 1  D5783 2 Side Brushes, 2 Bottom 3inLx6inWx3inH,5 _ 8DCJ9 
Black/Yellow Acrylic Unisex Heat Holders 1  53PX70 Brushes, 4 Mounting Screws in Lx 1 in Wx 2 inH 
ыты Accessories N33: 
a | А 8Р425 
Heated boot dryers circulate heated air through boots, shoes, and other 
equipment to speed drying and ensure they are thoroughly dried inside. 
Item 
Overall Dim. Color Wattage Brand No. 
Boot Dryer 
6inLx2inWx7 inH Black 12W Peet Dryer 8P425 3MYT5 
9 inLx10 in Wx21inH Gray 30W Maxxdry 45DV51 3MYG5 
Оп x9 іп М/х 10% in H Gra 240 W Implus Footcare 471Ғ32 
10%inLx9inWx2inH Вас 36 W eet Dryer 3MYT4 
Attachments 
Tall Boot Attachment Peet Dryer ЗМҮТ5 
Glove Attachment Peet Dryer 3MYG5 
Helmet Dryer Peet Dryer 24MD96 24MD96 
Ке» - 
QSOFSOLE |4% edd 
ау Й Z Sneaker Balls 
® zi ve 2 р 
E 2 - чны end у “ ^ 
V) YakrRAX T nts Y NG 
Cleaners, Protectants : : 
& Deodorizers 39GCO1 39FY79 471F35 


Footwear surface cleaners and protectants are applied to the outside of shoes and boots to protect against wear and 
tear and keep footwear clean. Footwear deodorizing sprays and leave-in deodorants remove odors from shoes and boots. 


> CHOOSE: Item 

Item For Use With Includes Size Color Brand No. 
Footwear Surface Cleaners & Protectants 
Water Proofer Boots, Tents Spray Nozzle 12 02 — Sof Sole 39GC01 
Boot Guard New or Used Leather. Rubber. Disposable Applicator, Sandpaper 2 2 Black Kg'S Boot Guard 39FY79 
Boot Guard Bordura, Vinyl and Steel Boots Disposable Applicator, Sandpaper 202 Brown Kg'S Boot Guard 39FY80 
Boot Guard "пу — 4.5 07 Brown, Black Kg'S Boot Guard D0365 
Boot Guard Work Boots Applicator and Glue Universal Black, Brown Yaktrax J4734 
Footwear Deodorizers 
Deodorizing Leave-In Balls Athletic Shoes, Gear Bags, Gym Bags, Lockers = 6 Pack Black/Blue, Black/Red, Black/White Implus Footcare 471F35 
Deodorizing Spray Athletic Gear, Athletic Shoes, Gym Bags, Lockers Spray Nozzle 3 о2 = Sof Sole 39GC05 
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SAFETY 


Rope Grabs, Lifelines, Carabiners & Anchorage Connectors 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


ї d 
45J304 \ FET 
а= - . >” 
4 FALLT=CH 16va57 
ГВ „суна, 45J301 


Rope Grabs, Lifelines, and Carabiners 
= Meet ANSI standards 


Rope Grabs—For vertical applications. 30HG85 hinged design allows quick 
placement anywhere along vertical lifeline connector. 45J304 and 45J303 can 
easily be threaded onto lifeline ropes with unbraided trailing ends. 


Lifelines—lIncrease — -— йет 
А m escription ran 0. 
vertical mobility. Rope Grabs for %" Dia Rope 
Include double-lock- Hinged Self Tracking Condor 30HG85 
i Manual with 3-ft. Shock-Absorbing 
d re and Lanyard and Snap Hook Condor 451304 
. Trailing with 3-ft. Shock-Absorbing 
Lanyard and Snap Hook Falltech 45/03 
Carabiners—Self- Шеш 50 ft. x 9" Dia. т 
i i opolymer ondor 45J302 
locking link between Polyester Condor 451301 
lifelines, lanyards, and Carabiners 
i 34" Gate Opening, Dim. 4.14"L x 2.30W Condor 16/856 
an anchorage point. 1" Gate Opening, Dim. 4.4571 x 2.82'W Condor 161854 
Constructed of zinc- ie Gate Opening. Dim. 7.16'L x 3.74W Condor 16V857 
2" Gate Opening, Dim. 8.70'L x 5.59'W ondor 16V855 
plated alloy steel. 2" Gate Opening, Dim. 8.58'L x 4.92'W Condor 161858 


| Rope Grabs and Lifelines 


| Rope Grabs—Stainless steel LÍ Mir. Item 
rope grabs move easily along ШШ мой. „ын. 
lifelines to provide continuous ^ рог%'ра. 
: Steel Cable 5000338 2UZY3 
fall protection. же сар 
» Meet ANSI standards "Rope ^ 5000335 — 2UZY2 
"mS : Rope Lifelines, Poly Blend, 54" Dia. 
Rope Lifelines—Abrasion- ES ft. 502704 2UZX7 
and UV-resistant with snap 50ft 1202794  2UZX8 
j 754. 1202821 2UZX9 
hook for easy, 1-handed 1008. 1202844 207Ү1 
connection. 
| f i ^ >м 
19F391 19F390 45J299 45J296 
FALLT=CH 


Honeywell = 

‘MILLER T 

Anchorage Connectors 
= Meet OSHA and ANSI standards 


Pass-Thru Anchors—Smaller D-ring 
passes through larger D-ring to attach to 
structural member; can be passed through 
multiple times to adjust overhead height. 


Fall Protection, Precision Engineered, 


Concrete Anchors—Temporary, 
reusable anchors can be relocated 
repeatedly. Engineered for use in 
cured, existing concrete. 


Beam Anchor and Toggle 
Anchor—Easy-to-install anchors 


Roof Anchors—Permanent and reusabl 
ы о i: ее сап be relocated and reused. 


anchors are designed for fall protection 
during maintenance, repair, and construc- 
tion on pitched and flat roofs. 


Clamp-on Beam Anchor anchor 
is well-suited for fixed posi- 
tions. Heavy-duty aluminum alloy 


Mounted D-Ring and D-Bolt Anchors— В 
construction. 


Provide economical fall protection 
anchorage for installation on structural 
steel members, in a variety of work envi- 
ronments. D-rings are zinc-plated, except 
45J296 is stainless steel. 


1776 GRAINGER. 
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Toggle Anchor can be mounted hori- 
zontally or vertically; toggle action 
secures it in place on the beam. 
Heavy-duty alloy steel construction. 


Find even MORE on Grainger.com? 


Honeywell 
‘MILLER 


Rope Grabs, Lifelines 
and Carabiners 
= Meet ANSI standards, except Rope Lifelines 


Rope Grabs—Stainless steel rope grabs 
move easily along lifelines to provide continu- 
ous fall protection. 3KN17 enables hands-free 
operation. 


Rope Lifelines—Used with Miller rope grabs 
or roof anchor kit (see page 1778). 


Carabiners—Double-action twist-lock 
anchorage connectors are made of lightweight 
aluminum. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Rope Grabs 
Microloc Compact Trailing for 5%" Rope 8173/U 4RC61 
Microloc Compact Trailing for 6” Wire Rope 8172/U 4RC60 
Manual with O-Ring for 5%" or 34" Rope 8174/U 5AJ17 
айп fore Rope ӨРЕН E 8175/U 3KN17 
anual with O-Ring for %" or $4" Rope, Includes 4-ft. E 
Manyard Shock-Absorbing Lanyard with Snap Hook 8174MLS4-Z7/4FTYL 36WA21 
Rope Lifelines, Nylon, 54" Dia. 
25-ft. with Thimble 195R-2/25FTWH 1D853 
30 ft. with Carabiner 194R-2/30FT 5M534 
100-ft. with Carabiner 194R-2/100FT 5M533 
Carabiners 
1' Gate Opening 17D-2-Z7/ 36WA19 
24" Gate Opening 18D-2-Z7/ 36WA17 
"i 
ROTECTA 2VAA8 cun J 
Rope Grab and Lifelines à 
= 2UZY5 meets ANSI standards M Mtr. Item 
Description Model No. 
Rope grab enables hands-free Rope Grab 
operation and can be attached or For 6 Dia. Rope АС2020 2UZYS 


Hope Lifeline, Nylon with Carabiner, 56" Dia. 
50 ft. AC215A1 2VAA8 
AC230A1 2VAA9 


removed anywhere on the lifeline. 


100 ft. 


30HG83 49CD38 
Item 
Description Brand No. 

Pass-Thru Anchors, Polyester Webbing 

3 ft. Condor 19F392 
6 ft. Condor 19F391 
8 ft. Condor 30HG92 
10 ft. Condor 30HG93 
Roof Anchors 

Permanent Double D-Ring Anchor, 1711 Condor 19F390 
Permanent Single D-Ring Anchor, 19"L Condor 49CD18 
Reusable Hinged Anchor with D-Ring Condor 45299 
D-Ring Steel Anchor Plate Condor 496027 
Chain Anchor Condor 49CD26 
Concrete Anchor 

oggle Grip, %" Dia. Honeywell Miller 3AE98 
Mounted D-Ring and D-Bolt Anchors 

Mounted D-Ring, Weld-On or Bolt-On, 4%" x 2" Plate with ^" Holes Condor 35KU73 
Mounted D-Ring, Bolt-On, 41%" x 2" Plate with 1⁄2" Holes Condor 35KU72 
Mounted Stainless Steel D-Ring, Bolt-On, 4%" x 2" Plate with 1⁄2" Holes Condor 45J296 
Permanent D-Ring Bolt Anchor, 1⁄2" dia., 7&' Working Thickness Condor 30HG83 
Bolt-On D-Ring Anchor, %" dia. Hole Condor 49CD19 
Beam Anchor and Toggle Anchor 

railing I-Beam Anchor, Adjustable Width 3" to 13" Condor 36MF78 
Beam Anchor, Fits Flanges / to 2" Thick and Widths of 41⁄2" to 12" Falltech 496038 

oggle Anchor for l-and H-Beams Up to 11⁄4" Flange Falltech 496028 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Anchorage Connectors 


36MWO07 


19F358 


36MWO9 


nd 


~ 


a 9 


36MW12 
36MW11 


36MF80 


19F359 
36MF77 $ 
E 
A 
Т FALLTECH 36ME79 EF di 36MF81 
Anchorage Connectors 
= Tensile strength: 5000 Ib., except 3600 Adjustable Rotating SRD Anchor—Fall arrest/restraint О Mir. Item 
Ib. for 36MF79 and 36MF81 anchor with 360° rotation mounts to wood or metal roofs — s... Аг. Model No. 
Pass-Thru Anchor—Great for l-beams and other rated 2" Steel decking to extend the capability of personal Polyester Web Strap 7348 36MWO7 
" ; cable self-retracting devices (SRDs, sold separately). with Loop, 4 ft._ ids Е 
structural members. А 3" wear pad provides cut and : | А Sling Anchors — 
abrasion resistance Connection D-ring allows attachment of horizontal or Single-D Web Choker 
' vertical lifeline systems. Зар Ө м Жыш 
Sling Anchors—Use with I-beams and other rated агаріпег sung Meher, 84202DC 19Е358 
structural members. Forged alloy steel hardware. Beam Ancnors—For аналы E [s VW 8420204 36MWOB8 
i i i Galvanized Cable, 4 ft. 
36М\\12 is an economical and lightweight anchor Земите паз пут Side раз апе ratencting безо анааан 
sling with heavy-duty polyester webbing. 19F358 and u рез: Б Сиа и ocxnu Fits 2" to 3" Pipe Dia. 7402 — 36MW11 


; : à jaws, center D-ring, and aluminum hex bar. Tool-less Suspended Cable Anchor _ 
36 VWO arẹ excellent in TES environments; with installation. 36MW10 features heavy-duty steel frame Y? dia. Galvanized 749485 


36MF74 


high-strength cable that provides superior cut/abrasion fi ; : Steel Cable, 8% ft. 
resistance. and wheels for temporary or permanent installation on “Concrete Anchors | 
closed-end horizontal beams. Nob Алоо, 4ft. with.. 7448  36MW09 
Wire Hook Anchor—Squeeze-open anchor is easil У <аскеіес LOOP апа е 214 
; > perane y Parapet Wall and Window/Door Jamb Anchors— Rotating Bracket with D-Ring  7451AC — 36MF77 
installed. For use only in overhead applications. д . : Screw Anchor with 
Connectors install without fasteners to provide temporary Rotating D-Ring Bracket 7451A 36МЕТ5 
Suspended Cable Anchor—Designed to provide a anchorage. Expansion Bolt with ЫС ARETE 
БШО ЕЕС ГАГ ОР ee alee CUBE point in Parapet Wall Anchor is for use on 9" and higher parapet hajustable Rat in v) SRD Anchor | 
surfaces such as steel decking, concrete, and grating. 52... gner parap sajustahlg Rotating SRD Anchor — 
) i Bil OW H walls, 1^" to 15" thick. Window/Door Jamb Anchor x хо 7395А  36MF79 
Anchoring plate is 6" x 6" x 4". : " ні : i Rear-Mounted D-Ring 
adjusts to 21" to 51" openings to provide fall arrest/ БЕЗҮҮ 
Concrete Anchors—Web Anchor is made for pour-in- restraint anchorage. - Clamp with Adjustable 7533 19359. 
ан i Width, 3" to 13" Flange Size 
place concrete applications. Constructed to resist the Beam Trolly, Adjustable 
abrasion common with rebar form work. - Width, 3° to 8' Flange Size Tm 36MW10 
у А Р Parapet Wall and Window/Door Jamb Anchors 
Rotating Bracket models are multiuse anchors featuring Wall Anchor р 74604 36МҒ80 
а reusable zinc-plated steel anchor plate with an integral Window/Door Jamb Anchor — 7465A — 36MF81 


360? self-orienting D-ring. 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1777 


SAFETY 
Anchorage Connectors 


2UZE1 


2UZF5 2UZE8 


39AL05 
2UZE3 


2UZE5 


2UZD7 2UZE6 


19D203 


5RRE2 


1778 GRAINGER. 


ШЦ 


5РВЗ2 


т 


Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. ; 
Details on page A1. E 


PED e 


Anchorage Connectors 
» Meet OSHA and ANSI standards, except 2UZE8 does not meet ANSI 


Tie-Off Adapters—Anchor a fall protection device to overhead loca- 
tions. Steel Cable Choker 2UZF5 has dual O-ring pass-thru. 


Roof Anchors—Solid anchorage without damaging roof. 39AL05, for 
membrane and built-up roofs, has a swiveling anchorage ring. Base 
plate is 16"W x 16"H. 


D-Ring Anchor—For permanent anchorage connection. 


Concrete Anchors—For vertical or overhead/ceiling surface applica- 
tions. 3TNH9 has quick-release button for instant anchor removal. 


Beam Anchors—Fixed Anchor 2UZF4 works horizontally and slides to 
provide horizontal mobility. 2UZE6 provides horizontal mobility and fits 
l-beam flanges. 


Mfr. Item 
Description Model No. 

Tie-Off Adapters 

Polyester Web Strap, 3 ft. 1003000 2UZE1 

Polyester Web Strap, 6 ft. 1003006 2UZE2 
Steel Cable Choker, 4 ft. 5900550 2UZF5 
Roof Anchors 

Reusable - Hinged with (20) 16D Nails 2103676 2UZE8 

Reusable - Bracket with Chain and D-Ring 2103673 2UZE7 
Concrete Roof Top Anchor 2100133 39AL05 
D-Ring Anchor 

With Anchorage Plate 2101630 207Е5 
Concrete Anchors 

emporary Anchor Strap 2100050 2UZE3 

Reusable D-Ring 2104560 2UZD7 

Reusable D-Ring with 5 Bolts 2104561 2UZD8 

Reusable with Quick-Connect Release 2100085 3TNH9 
Beam Anchors 

Fixed, Fits 21⁄2" to 12" Flange 2108406 2UZF4 

rolly, Fits 3" to 8" Flange 2103143 2UZE6 
Honeywell 

‘MILLER 

Anchorage Connectors 


Cross-Arm Anchors—Wrap around |-beams and other structures. 
Web straps have a D-ring that slips through a web loop or D-ring. 
Cross-Arm Chain 3ZL96 is great for harsh environments. Meet appli- 
cable OSHA, ANSI, and CSA standards. 


Beam Hook Anchor—Large snap hook and D-ring accommodate the 
connecting device. 


Roof Anchors—Reusable roof anchors are for use on steep-pitched 
or flat wood surfaces. Permanent roof anchors are for use on wood 
members and sheathing. Meet applicable OSHA and ANSI standards. 
5PB32 and 1RK97 are CSA Certified. 


Roof Posts—Stainless steel construction with plated steel wiring. 
Meet applicable OSHA and ANSI standards. 


Mounted D-Bolt Anchors—For permanent anchorage connection. 
Meet applicable OSHA and ANSI standards. 4RC55 is CSA Certified. 


Mfr. Item 
Description Model No. 


Cross-Arm Anchors 
Polyester Web Strap with Loop, 6 ft. 17314/6FTAF 5WG66 


Polyester Web Strap, 6 ft. 8183/6FTGN K3347 
Chain, 6 ft. 440/6FT 3ZL96 


Beam Hook Anchor 

Steel Hook with Adjustable 20-ft. Extension Pole 475/ 4RC58 
Roof Anchors 

Reusable with Screws RA20-1/ 36FF26 
Permanent Mount with 2 D-Rings (For Single User RA40/ 5PB32 


Reusable - Bracket with Chain and O-Ring RA30-1/ 1RK97 


for Steep-Pitched or Flat Surfaces 
Roof Posts 


For Membrane and Built-up Roofs X10030 5RRD9 
For Standing Seam Roofs X10002 19D203 
Mounted D-Bolt Anchors 

56" dia., 4" Working Thickness 416/ 4RC55 
96" dia. with Concrete Expansion Anchor 4170/ SRRE2 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
Horizontal & Vertical Lifeline Systems 


5RPY9 


Honeywell 
‘MILLER 


Horizontal and Vertical Lifeline Systems 


= Meet OSHA, ANSI, and CSA standards VERTICAL SYSTEMS 
HORIZONTAL SYSTEMS Vi-Go™ Ladder Climbing Sys 
TechLine™ = Accommodates 4 users 


= Accommodate 2 users 

Designed for applications where an over- 
head anchorage is not present. Include 
waterproof bucket for safe and dry storage. 


SkyGrip® Kits with Anchors 
Connections at each end attach to vertical 
anchorage points. 

Xenon® 

= Accommodate 2 users 


Permanent systems provide automatic 
pass-through fall protection. Stainless steel 
components. 


fall protection for fixed ladder a 


sold separately. 
GlideLoc® 


minimal maintenance required. 
tors sold separately. 


Description L 
Horizontal Systems 
TechLine™ 
nclude (2) 3" x 10 ft. Polyester Cross-Arm Anchorage Straps, 146" dia. Kernmantle 30 
Lifeline, Lifeline Adjuster, Shock Absorber, Snap Hook, and 2 Connection O-Rings, 60 
SkyGrip® Kits with Anchors 
nclude Lifeline with Energy Absorber, Line Tension Indicator, 60 
urnbuckle Cable, Rope Clip, and 2 D-Bolt Anchors 
nclude Lifeline with Energy Absorber, Line Tension Indicator, Turnbuckle 
Rope Clip, and 2 Polyester Cross-Arm Straps (3" x 10 ft.) 
Xenon® 
nclude 4-in-1 Shock Absorber, 2 D-Bolt Anchor Connectors, Anchor Shackle, 
himble, Cable Clips, and Hardware (Xenon® Shuttle Sold Separately) 
nclude 4-in-1 Shock Absorber, Intermediate Bracket, 2 D-Bolt Anchor Connectors, 
Anchor Shackle, Thimble, Cable Clips, and Hardware (Xenon® Shuttle Sold Separately) 
nclude 4-in-1 Shock Absorber, 2 Intermediate Brackets, 2 D-Bolt Anchor Connectors, 
Anchor Shackle, Thimble, Cable Clips, and Hardware (Xenon® Shuttle Sold Separately) 
Horizontal System Accessories 
Xenon Shuttle with Dual Locking Mechanism for Automatic 
Pass-Through of Intermediate Brackets 
Universal Intermediate Bracket for Easy Passage of Xenon Shuttle — 
4-in-1 Shock Absorber with Turnbuckle, Line Tension Indicator, and Fall Indicator = 
Vertical Systems 
Vi-Go™ Ladder Climbing System 
ncludes Automatic Pass-Through System, Top Bracket with Shock 
Arrestor, 26" Galvanized Steel Cable Wire Lifeline, and Bottom Bracket 
Assembly with Lifeline Tensioner (Fall Arrestors Sold Separately) 
GlideLoc® Ladder Climbing System Kits with Galvanized Rails 
nclude GlideLoc® Rail, Gated Top and Bottom End-Stops, Ladder 
Attachment Brackets, and Hardware (Fall Arrestors Sold Separately) 
GlideLoc® Ladder Climbing System Kits with Aluminum Rails 
nclude GlideLoc® Rail, Gated Top and Bottom End-Stops, Ladder 
Attachment Brackets, and Hardware (Fall Arrestors Sold Separately) 
Vertical Systems Accessories 
Vi-Go™ 
Cable Sleeve with Integral Shock Absorber, Swivel, and Carabiner — 


40 ft 


30 ft 
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tem 


Permanently installed flexible cable system 
with automatic pass-through provides 


pplica- 


tions. Does not require a cable guide. 
Easy 1-handed attachment/detachment. 
Accommodates 35" cable. Fall arrestors 


Rigid rail systems are permanent with 


Fall arres- 


Item 
No. 


K3320 
K3320 


SRRDO 
SRRD4 


SRPXO 
SRPX1 
SRPX2 


SRPW7 


SRPW8 
SRPW9 


K3339 


SRPY9 


SRPZ7 


3RCD1 


Lad-Saf'" X2 Detachable 
Cable Sleeve 


Portable sleeve attaches by carabiner to the harness, arrests 
falls by locking onto the cable. For climbing fixed ladders. 


Hardware Mfr. Item 

Description Material Model No. 
Detachable Cable Sleeve for Use —— Zinc Plated Steel 6160054 65YH40 
with Fixed Ladder Systems Stainless Steel 6160030 29E746 


ee 


2UZT7 


Horizontal Lifeline Systems 


= Each system accommodates up to 2 users 


Sayfline™—Includes 1/46" kernmantle rope lifeline assembly with 
tensioning device, 2 tie-off adapters, and carrying bag. 


EZ-Line™ Retractable—'/" lifeline with 2 carabiners attaches to 
any 5000-Ib. rated anchorage connector or stanchion. 


Mfr. Item 

Description Model No. 
Sayfline", 60-ft. Rope Assembly 7600506 3TNJ1 
EZ-Line" Retractable, 60-ft. Cable Assembly 1605060 2UZT7 


Portable 


Horizontal 
Lifeline System 


= User-rated for up to 2 users 


Lightweight system easily installs without special tools or 
equipment. Attaches to 5000-Ib. rated anchorage points. 


= Meets OSHA standards 


Item 
Includes L Mfr. Model No. 
Web Lifeline with Tensioner and 
Shock Absorber, (2) 6-ft. Tie Off 60 ft 1200101 6ZLL4 


Adapters, and Carrying Bag 
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SAFETY 
Full-Body Harnesses 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For more MIG Consumables go to Grainger.com and search for "mig consumables". 


Full-Body Harnesses 


» Meet ANSI standards 

» Capacity: 425 Ib. 

Designed for construction and industrial environments, 
featuring load-impact indicators and lanyard keepers. 
Constructed of high-strength polyester webbing and 
alloy steel hardware. Fully adjustable fit with subpelvic 
strap. 

Cross-Over harnesses' triangle shape and tangle-free 
design helps make donning fast and easy. They have 
front D-rings for climbing and side D-rings for work 
positioning applications. 


Standard and General Industry—Practical harnesses 
are designed and equipped to provide adjustability, fit, 


Premium Comfort Construction-Grade— 
Construction-grade harnesses have combined 
D-ring locations to suit multiple fall protection 
applications. Premium comfort features include a 
padded torso yoke for shoulders and back and a 
breathable air mesh shoulder yoke with integral 
nonslip dorsal D-ring adjustment. 


Positioning and retrieval models are configured 
for job-specific fall protection without sacrificing 
full adjustability and durable service life. Friction 
roller torso adjusters and the padded yoke allow 
fast, easy adjustment and help keep harnesses 
tangle-free. 


$ 


3 4 Дар Standard, 
and value for a wide range of fall protection applications. Accessories—D-Ring Extenders provide longer Nonbelted 
; i 5 i 19F376 
General Industry models are designed for the reach to ease connecting energy-absorbing 
professional user, and offer durability and long life. lanyards and self-retracting lifelines. 30HG84 General, Belted 
Adjustments are fast and easy with the friction roller choke-loop design reduces weight on the dorsal H3933 
torso adjusters. Belted models feature padded waist D-ring. 
support and include tool belt and shoulder pads. 45J297 attaches to most full-body harnesses and 
Heavy-Duty models are particularly durable to meet the — helps reduce stress on the body while suspended, 
requirements of demanding professional users. waiting for rescue after a fall. Fully adjustable. 
D-Ring Buckles* > CHOOSE: Item 
Description Back Front Side Shoulder Leg Chest Size Color No. 
Standard Industry 
Nonbelted Yes No No None MB MB Universal Black 19F376 
Nonbelted Yes No No None MB MB XL/2XL Black 45J275 
Nonbelted Yes No No MB MB MB Universa Blue 19F377 
Nonbelted Yes No No MB MB MB XL/2XL Blue/Black 45./276 
Nonbelted Yes No No MB TB MB Universa Blue/Blac 19F378 
Nonbelted Yes No No MB TB MB XL/2XL Blue/Black — 45J277 
Nonbelted, Positioning Yes No Yes MB MB MB Universa Blue/Blac! 19F379 
Nonbelted, Positioning Yes No Yes MB MB MB XL/2XL Blue/Blac! 451278 
Nonbelted Climbing/Positioning | Yes Yes Yes MB MB MB 5/М Blue/Black — 45J279 
Standard Industry Cross-Over Design 
Nonbelted, Climbing Yes Yes No MB MB None Universa Blue/Black 30Н088 
Nonbelted, Climbing Yes Yes No MB MB None XL/2XL Blue/Black — 30HG89 Premium 
Climbing/Positioning Yes Yes Yes MB MB None |Universal, XL/2XL Blue/Blac K2163 Comfort, Belted 
General Industry 91408 
Nonbelted Yes No No Р ТВ МВ Universa Blue 19F380 Premium Comfort 
Nonbelted Yes No No P TB MB XL Blue/Blac 454280 Nd 
Nonbelted, Positioning Yes No Yes р ТВ МВ Universal Blue 19F381 Nonbelted/Retrieval 
Nonbelted, Positioning Yes No Yes P TB MB XL Blue/Black 451281 Shoulder D-Rings 
Belted Yes No Yes P TB MB S/M, L/XL Blue/Blac H3933 35KU77 
Premium Comfort Construction-Grade 
Nonbelted Yes No No Р ТВ MB  |Universal, XL/2XL Red J1405 
Nonbelted Yes No No Р QC QC | Universal, XL/2XL Red J1406 
Nonbelted Yes No No Р QC QC Universal, XL Blue/Black Н3932 
Belted, Positioning Yes No Yes P QC QC S, M, L, XL Blue/Black Н3934 
Belted, Positioning Yes No Yes P TB MB S/M, L/XL Red J1407 
Belted, Positioning Yes No Yes P QC QC S/M, L/XL Re J1408 
Premium Comfort Construction-Grade Cross-Over Design 
Climbing/Positioning Yes Yes Yes P QC None |Universal, XL/2XL — Blue J1404 
Premium Comfort Construction-Grade, Retrieval/Shoulder D-Rings " 
Nonbelted Yes No No P QC QC Universal Blac 35KU77 Suspension Trauma 
Accessories Relief System 
D-Ring Extender, 1871 with Choke Loop 30HG84 4549297 
D-Ring Extender, 18'L with Double Lock Snap Hook 45294 
Suspension Trauma Relief System 45297 
* PT = pass through; MB = mating buckle; QC = quick connect; TB = tongue buckle. 
TM j 
Protecta® Pro™ Full-Body Harnesses A 
= Meet ANSI standards have an easy-link web adapter that allows easy attachment of personal 
= Tensile strength: 3600 Ib. self-retracting lifelines and keeps the D-ring available for lanyards, overhead self- 
= Capacity: 420 Ib. retracting lanyards (SRLs), or rescue devices. 
Comfortable X-design. The fixed D-Ring Buckles* P CHOOSE: Нет 
D-ring helps reduce the need Back Front Side | Shoulder Leg Chest Size No. 
; Climbing, Positioning 
for readjustment throughout the Үю ^ Yes Yes | None Mating Mating 5, М/С, XL 16572 
Yes | Yes — Yes None TB Quick-Connect 5, M/L, XL 6573 
workday. Lanyard keeper holds Yes Yes — Yes None Quick-Connect Quick-Connect S, M/L, XL _ J6574 
excess line to prevent tripping Positioning 
and entanglements. J6572 to Yes Мо — Yes None TB Mating S, M/L, XL, 2XL Ј6553 
à . Construction 
J6574 are vest-style harnesses; ^ Yes (Мо Yes | None TB PT M/L J6553 
great for general-purpose Positioning 
Yes No X Yes None TB Quick-Connect |5, M/L, XL, 2XL  J6555 


applications. J6553 and J6555 
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* PT- pass thru; TB = tongue buckle. 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Full-Body Harnesses 


For more MIG Consumables go to Grainger.com and search for "mig consumables". 


ExoFit МЕХ" Full-Body Harnesses 


= Meet ANSI standards 
= Tensile strength: 6000 Ib. 
Construction " Capacity: 420 Ib. 
Harness Designed and constructed for no-tangle donning and a comfortable secure 


Vest Style 
Harness G4559 | fit Soft and lightweight, yet durable, with built-in nonslip shoulder, hip, 
G4557 and leg padding. Breathable, moisture-wicking lining keeps wearer dry. 


) 1-handed Revolver™ vertical torso buckles provide easy adjustment of 
shoulder straps. Duo-Lok™ quick-connect buckles adjust with memory 
fit feature and allow adjustments to lock in place. Molded protective 
shell components prevent abrasion and wear and tear in targeted areas. 
Repel technology webbing reduces attraction of mold and dirt. Integrated 
suspension trauma straps provide quick pressure relief after a fall. Molded 
break-away lanyard keeper easily accepts larger snap hooks. 


Vest Style—Harness includes Tech-Lite™ aluminum back D-ring. 


Construction—Include Tech-Lite™ aluminum back and side D-rings, 
tongue buckle legs, and integrated hip padding with belt and lumbar wear 
protection. 


Wind Energy Climbing—Feature a radio and Lad-Saf® sleeve holster on 
the front and removable tool loops on the belt, enabling the wearer to carry 
equipment while climbing a tower. Include aluminum front, back, and side 
D-rings and integrated hip padding with belt and lumbar wear protection. 
= Meet CSA and CE requirements 

Arc-Rated 


Harness Arc-Rated 40 cal/cm? HRC 4—Nomex®/Kevlar® construction with 
G2387 flame-resistant and nonconductive properties. Include PVC-coated alumi- 
num back D-ring and comfort padding. 
= Meet ASTM F887-05 arc flash standard and CSA requirements 


Wind Energy 
Climbing 
Harness 

G4560 


D-Ring | Buckles* > CHOOSE: Item 
_ Back Front Side | Leg Chest | Size No. 
Vest Style : Я ees 
Yes No No | Qc QC (S,M,L,XL, 2XL, ЗХ 04557, 
Construction i | 
Yes No Yes | TB QC M, L, XL, 2XL 64558 
- Yes No Yes | QC QC M, L, XL, 2XL 04559 — 
Wind Energy Climbing | EU m E | 
Yes Yes _ Ye | TB a | sS 64560 
. Yes Ys —— Ye | QC б | 5МІМЖ 65719. 
Arc-Rated 40 cal/om? -HRC4 | ЕНЕ CNN C AULAM IN 
Yes No No | QC QC | SM,LXL2XL 62386 | 
Yes No Yes | Q6 00 | SMLX G2387 _ 


* QC - quick connect; TB - tongue buckle. 


[SALA] 
ExoFit STRATA™ Full-Body Harnesses 


= Meet OSHA and ANSI standards 

» Tensile strength: 6000 Ib. 

= Capacity: 420 Ib. 

Packed with safety technology, these full-body harnesses are not just 
among the safest on the market, but they're also designed to be among 
the most-comfortable and lightweight. The breathable PolarMesh™ back 
pad helps keep you cool, and the proprietary LIFTech™ Load Distribution 
System redistributes weight to help reduce forces on your shoulders by 

up to 85% compared to leading competitor harnesses. Additional features 
include Tech-Lite™ Aluminum Side and Dorsal D-Rings for security without 
extra weight, an EZ-Link™ Quick SRL Adapter for easy self-retracting line 
connecting and disconnecting. Tri-Lock Revolver" Connectors store excess 
webbing to help provide an extra layer of security around your legs. With 
an impact indicator and integrated suspension trauma straps. 


D-Ring Buckles* > CHOOSE: Item 
Back — Front — Side |Shoulder Гед No. 


Construction Tower Climbing Yes No Yes | None ac ac S, M, L, XL2XL — J5473 
General Industry Harness . Yes No Yes | None ТВ X |51 2XL — 5474 
Harness J5475 Tower Climbing " rg 
J5474 Yes — Yes — Yes | None — QC 


Ы QC = quick connect; TB = tongue buckle. 
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SAFETY 
Full-Body Harnesses 


For more MIG Consumables go to Grainger.com and search for "mig consumables". 


ExoFit™ Full-Body Harnesses 


= Meet ANSI standards 

= Tensile strength: 6000 Ib. 

= Capacity: 420 Ib. 

Lightweight, durable polyester web harness is 
X-shaped to wrap around the wearer's body. 
Designed for max. comfort, freedom of move- 
ment, and ease of use. Vest-style harness is easy 


D-Ring Buckles | CHOOSE: Item 

Back Front Side | Leg* Chest* Size No. 
ExoFit™ 
Vest Style 

Yes No No Qc Qc | S,M,L,XL 64561 
Yes — Yes No QC QC | S,M,L,XL 64562 
Yes No Yes QC QC | S,M,L,XL 64563 
Wind-Energy 

Yes es — Yes QC QC | S,M,L,XL 64574 
Wind-Energy with Hip Pad, Belt, and Lumbar Support 

Yes Yes Yes | OC QC | S,M,L,XL 64575 
Confined-Space with Shoulder D-Rings 

Yes No No QC QC | S,M,L,XL 64576 
Construction 

Yes No Yes QC QC | S,M,L,XL 64577 
Tower-Climbing 

Yes — Yes — Yes QC QC | S,M,L,XL 64578 
ExoFit™ XP 
Vest Style 

Yes No No QC QC | S,M,L,XL F8469 
Construction 

Yes No Yes QC QC | S,M,L,XL 04579 
Yes No Yes TB QC | S,M,L,XL 64580 
Trauma Stra, 

Suspension Trauma Safety Strap 2UZP7 
Accessories 

ExoFit" 11-Pocket Tool Pouch 2UZP8 


* QC = quick connect; TB = tongue buckle. 


to put on and has shape reten- 
tion memory. 5-pt. adjustment 
provides a better fit. Breathable 
lining makes harness comfortable 
for all-day use. Quick-connect 
buckles are color coded and 
provide 1-handed operation. 


ExoFit Vest Style—Built-in 
nonslip shoulder, hip, and leg 
padding stays in place. Soft 
edging provides enhanced comfort 
and mobility. Fixed back D-ring. 


ExoFit Wind-Energy—Feature 
built-in back and leg padding, plus 
protective hip padding. Built-in 
lanyards hold tools and equipment 
so hands remain free. D-rings are 
PVC coated. 


ExoFit Confined-Space— 
Shoulder D-rings allow use in 
confined-space entry/rescue 
applications. 


ExoFit Construction—Has the 
same features as ExoFit, with 
hip pad and belt for use with tool 
pouches. Side D-rings for work 
positioning allow hands-free 
operation. 


Delta™ Full-Body Harnesses 


= Meet ANSI standards 

a Tensile strength: 6000 Ib. 

= Capacity: 420 Ib. 

Durable polyester webbed construction repels water 
and resists abrasion. Delta No-Tangle™ design holds 
the shape of the harness, making it easier to put on. 
Revolver™ torso adjusters provide fast, secure fit. 
Padded spring-loaded stand-up back D-ring provides 
extra comfort throughout the neck, shoulders, and 
back and allows for quick and easy connections. 


Standard and Positioning Vest Style—Good 

for general purpose applications. Models with side 
D-rings are also for work positioning. 2UZJ2 and 
2UZJ1 have belt loops for separate belt attachment. 


Cross-Over—the triangular-shaped, tangle-free 
design simplifies speedy donning. Front D-rings are 
for climbing, and side D-rings are for positioning 
applications. 


Titan™ Il Nonstretch Full-Body Harnesses 


a ANSI 2359.11 compliant 

= Tensile strength: 5000 Ib. 

= Capacity: 400 Ib. 

Durable non-stretch harnesses provide affordable 
lightweight fall protection for workers in the general 


construction, manufacturing, and oil and gas (refinery) 


industries, and similar fields. The harnesses feature 
easy vertical adjustability that stays in place, and a 


slip resistant back D-ring pad. Forward-positioned side 
D-rings help keep your tool bags in the right place for 
easy access, while Hi-Viz orange color webbing provides 
improved visibility for increased worksite safety. J5478 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ExoFit Tower-Climbing—Front 
D-ring connects to permanent 
ladder safety systems. Removable 
seat sling provides suspension 
and added comfort. 


ExoFit XP—Removable shoulder, 
back, and leg cushioned padding 
allows harness to be washed. 3-D 
mesh lining eliminates odor and 
mildew. Adjustable spring-loaded, 
stand-up back D-ring enables 
connections to be made without 
straining. Integral lanyard keeper 
holds excess line to prevent trip- 
ping and entanglements. 


ExoFit XP Construction— 
Harnesses have the same features 
as ExoFit XP, plus a hip pad and 
belt with loops for use with tool 
pouches. Side D-rings for work 
positioning allow hands-free 
operation. 


Vest Style 
Harness , 


X 
Tower- 
Climbing 
Harness 


G4561 


| 


Trauma Strap—Allows 
suspended worker to stand up 


in harness to relieve pressure. Harness 

Continuous loop design allows F8469 XP 

1- or 2-ft. suspension. Attaches to Construction 

most harnesses. Harness 
G4579 


Find even MORE on Grainger.com? 


Construction—Shoulder and hip padding with belt allows 
use with tool pouches. Side D-rings for positioning. 


High-Visibility Work Vest—Reflective orange vest has a 
built-in harness. Meets ANSI/ISEA Class 2. 


UH 


D-Ring Buckles* Item 
Back Front Side 9 Chest Size No. 
һе -— N M M U 2UZJ4 
es 0 0 ating ating |Universal К 
Yes No No B Mating Universal — 2UZH7 Vest-Style Cross-Over 
Yes No No TB Майпо Universal 2UZJ2 2UZH7 2UZH9 
Yes No No QC QC  |Universal 2UZP6 
Delta" Positioning 
Yes Mating Майпо (Universal 2UZJS 
Yes No Yes TB Mating |Universal —2UZH8 
Yes No Yes B PT  |Universal 2UZJ1 
Delta" Cross-Over 
Yes Yes No Mating None Опімегѕаї 2UZH9 
Yes Yes Yes Mating None (Universal —2UZJ3 : ВЕЧИР 
Delta" Construction High-Visibility 
Yes No Yes B Mating M 3TND4 Work Vest 
Yes No Yes B Mating L 2UZH6 2UZJ9 
Yes No Yes B Mating XL 4EGP7 
Delta™ High-Visibility Work Vests 
Yes No No B Mating (Universal 20/09 
* PT = pass through; QC = quick connect; TB = tongue buckle. 
Honeywell 
MILLER 
features lighter, strategically-placed 
padding for optimal airflow while working at heights and 
a removable tool belt that stays in position when discon- 
nected, even when tools are attached. 
D-Ring Buckles* CHOOSE: Item 
Back Front Side | Leg Chest Size No. 
Standard Nonstretch 
Yes No No MB MB L/XL 49XM24 ( B 
Yes No No MB MB L/XL K3308 M + 
Yes No Yes MB MB L/XL 49XM25 
Yes No Yes MB MB L/XL K3309 
Yes No No TB MB (S/M, L/XL, 2XL__J5477 
— -- -- ТВ МВ 3XL 45477 
Contractor Nonstretch 
— — — TB MB 2XL 115478 
Yes No Yes | TB МВ | S/M,L/XL J5478 K3309 45478 


* MB - mating buckle; TB - tongue buckle. 
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Honeywell 
‘MILLER 


Nonstretch Full-Body Harnesses 


= Meet ANSI and CSA standards 
= Tensile strength: 6000 Ib. 

= Capacity: 400 Ib. 

= Universal size (L/XL) 


D-Ring 
Back Front 
Miller® 
Yes No 
Yes No 
Yes No 
Miller® Contractor 
Yes No 
Yes No 
Miller® Arc-Rated 
Yes No 


Feature lightweight polyester webbing 


Sliding back D-ring with D-ring pad 
provides added comfort. Pull-free 
lanyard ring allows user to attach 
lanyard when not in use. 


Buckles* Mfr. Item 

Side Shoulder Leg Chest Model No. 
No FB MB MB 850/UYK 1D815 
No FB TB MB 850-4/UYK 6AR84 
Yes FB MB MB 850-7/UYK 1D814 
No FB TB MB 650CN-BP/UGN 2KUC1 
Yes FB TB MB 650CN-BDP/UGN 2KUA9 
No FB Qc QC 850KQC/UBK 5RRE4 


* FB = friction belt; MB = mating buckle; QC = quick connect; TB = tongue buckle. 


DuraFlex? Full-Body Harnesses 


= Meet ANSI and CSA standards 
= Tensile strength: 6000 Ib. 

= Capacity: 400 Ib. 

= Universal size (L/XL) 


Synthetic elastomer webbed harness stretches 
to provide maximum comfort and mobility and 
conforms to shape of user. Pull-free lanyard 

ring allows lanyard to be attached when not in 


use. Stand-up D-ring allows simple attachment. 


with subpelvic straps for added support. 


D-Ring 

Back Front Side Shoulder 
DuraFlex® 

Yes No No FB 

Yes No No FB 

Yes No Yes FB 

Yes No Yes FB 

Yes No No FB 
DuraFlex Ultra® 

Yes No No FB 

Yes No Yes FB 
Duraflex Python? 3 

Yes No No FB 

Yes No No FB 

Yes No es FB 
DuraFlex Python Ultra® 

Yes No No FB 

Yes No Yes FB 

Yes No Yes FB 


Buckles* Mfr. Item 
Leg Chest Model No. 
MB MB E650/UGN 37179 
ТВ МВ E650-4/UGN 32L73 
MB MB E650-7/UGN 3ZL81 
TB MB E650-58/UGN 37175 
МВ МВ E850-2/UGN K3262 
QC QC E650QC/UGN E1704 
QC QC E650QC-7/UGN 46Е90 
MB MB P950/UGN K3263 
TB MB P950-4/UGN K3264 
TB MB P950-58/0GN 1ВК91 
QC QC P950QC/UGN 4GE87 
QC QC P950QC-7/UGN _ K3277 
QC QC P9500C-77/UGN 46Е88 


* FB = friction buckle; MB = mating buckle; QC = quick connect; TB = tongue buckle. 


Full-Body Harnesses 


= Meet ANSI standards 

= Capacity: 425 Ib. 

Hi-Vis Vests—Features include 
internal donning cloak for tangle- 
free use, subpelvic straps, and front 
and rear pockets. G4013 is made of 
standard contractor-grade reflective 
material. G4014 is made of open- 
weave mesh with a breathable lining 
and meets ANSI Class 2 standards. 


Arc-Rated—Comply with ASTM 
F887, OSHA 1926, and ANSI Z-359.1 
requirements. 

D-Ring Extender—18" Kevlar? 


webbing with insulated D-ring 
and choke loop helps maintain 


D-Ring Buckles* 
Back Front Side | Shoulder Leg 
Hi-Vis Vests | Б Е X 
Yes No No MB MB 
Yes No Yes MB TB 
Arc-Rated Е 
Web Loop No No MB MB 
Yes No No MB MB 


* MB = mating buckle, TB = tongue buckle. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


id FALLTECH 


continuous arc flash protection when 
attached to the dorsal D-ring or loop of 
an arc flash harness. 


Tool Leashes—Abrasion-resistant 
webbing and aluminum or steel cara- 
biners keep dropped tools from striking 
lower levels. Max. tool capacity 15 Ib. 


Item 
Description No. 
D-Ring Extender SS 
18'L Kevlar? Webbing 36MF83 
Tool Leashes ЕТЕ 
Standard Tool Leash 19F367 
Tool Leash with 2 Carabiners 19F368 
Tool Leash with SpeedClip 19F369 
Tool Leash with Screw Lock Gate 19F370 
P CHOOSE: CHOOSE: Нет 
Chest Size Color No. 
MB S/M, L/XL Lime, Orange 64013 
MB S/M, L/XL Lime 64014 
MB Universal Black 45J061 
MB Universal Black 45J060 


SAFETY 
Full-Body Harnesses 


Miller? Contractor— 
Include back and shoulder 
pads for additional comfort. 
Removable waist belt 
accommodates tool 
pouches. 


Miller? Arc-Rated— 
Designed with Kevlar 
webbing and leather 
insulators under all-metal 
hardware for additional 
protection. Meets ASTM 


F887-05 arc flash standard. 1D815 Contractor 
For more arc-rated prod- Harness 
ucts, see page 1725. 2KUC1 
Honeywell DuraFlex? 
MILLER Harness 


DuraFlex®—Solid color leg webbing 
straps. 3ZL79 and 3ZL73 have loops 
for optional tool belt attachment. 


DuraFlex Ultra®—Same features 
as the DuraFlex harness with 
comfort-touch back D-ring pad with 
breathable fabric webbing. 


DuraFlex Python®—Lightweight 
harnesses feature cushioned tubular 
webbing for shoulders. Stretchable 
DuraFlex webbing in the lower torso 
offers greater worker mobility. 


DuraFlex Python Ultra®—Same 
features as the DuraFlex Python 
with comfort-touch D-ring pad with 


breathable fabric webbing and DuraFlex 
contoured edges for added comfort. Python® 
4GE88 includes body belt. 2 


Arc-Rated 
Harness 
45J061 
Hi-Vis Vest 
Harness 
G4014 
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SAFETY 
Full-Body Harnesses 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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Honeywell 
‘MILLER 


AirCore™ Full-Body Harnesses 


= Meet ANSI and CSA standards Tower Climbing Harnesses—Engineered 
= Tensile strength: 5000 Ib. for comfort and easy adjustability on cell 

= Weight capacity: 400 Ib. phone, TV, radio, and utility towers. 
Lightweight construction helps reduce fatigue for 
increased productivity. Comfortable, stylish design 
encourages compliance. 

Contoured padding is strategically placed at lumbar, 


Wind Energy Harnesses—Customized, 
lightweight design helps keep workers safe 
and comfortable for reduced fatigue and 
all-day endurance while building and servic- 


spa neck, and inner thighs. Proprietary, breathable open- — ing wind turbines. The replaceable lumbar 
H3503 core pad construction reduces heat and moisture to pad features nonmarring materials to protect 


help keep the wearer cool and comfortable. Lumbar 
pad is replaceable on select models. 

DuraFlex? stretchable webbing improves mobility. 
Low-profile cam buckles allow fast, easy, simultane- 
ous shoulder web adjustment. 

The front D-ring extends performance and comfort 
for climbing, confined space, and rescue operations. 
Models with aluminum hardware are 20% lighter 
than steel models and corrosion-resistant for longer 
service life and reduced replacement costs. 

Certain models feature a removable belt with leather 
guide that is functional and comfortable. 

Leather bos'n chair with select models provides an 


the harness and the wall of the turbine from 
damage. 


Oil and Gas Harness—Designed as an 
all-day harness for everyday tasks on drill- 
ing or service rigs and in the oil fields and 
various harsh environments. 18" extended 
back D-ring is an easy-to-reach attachment 
point for multiple uses, leaving the stand-up 
back D-ring as another connection point. 
Enhanced lumbar padding and expanded 
front waist padding provide increased 
comfort and support. Choose a seat sling or 
bos'n chair for added support and reduced 


x adjustable, rigid work seat; also available separately. wearer fatigue. 
N Harness Style/ D-Ring Buckles* 
Hardware > CHOOSE: CHOOSE: Пет 
Material Back Front Side (Shoulder Leg Chest Size Color No. 
AirCore™ 
Standard 
Steel Yes No No CB TB QC S/M, ОХЕ, 2XL/3XL Green H3503 
mbi Steel Yes No No CB QC QC S/M, L/XL, 2XL/3XL Green H3500 
p lowerCHmbing -STe Yes No Yes | CB BOC | SM,UXL2XL/3XL (Green H3502 
Harness with Steel Yes No Үеѕ | CB ас QC | S/M,U/XL,2XL/3XL Green H3499 
Removable Steel Yes Yes No CB 006 QC S/M, 2XL/3XL, L/XL — Green, Blue — J1482 
Bos'n Chair Steel Yes Yes No CB B QC 2XL/3XL, L/XL, S/M Green, Blue — J1489 
H7538 Steel Yes Yes Yes CB QC QC S/M, 2XL/3XL, L/XL Blue, Green — 41483 
Steel Yes Yes Yes CB B QC 2XL/3XL, L/XL, S/M — Green, Blue 1485 
Aluminum Yes No No CB B QC L/XL, S/M, 2XL/3XL Green, Blue Н6127 
Aluminum Yes No No CB QC QC L/XL, S/M, 2XL/3XL Green, Blue Н6124 
Aluminum Yes No Yes CB B QC L/XL, S/M, 2XL/3XL Green, Blue Н6126 
Aluminum Yes No Yes CB QC QC L/XL, S/M, 2XL/3XL Green, Blue Н6123 
Aluminum Yes Yes No CB B QC L/XL, S/M, 2XL/3XL Green, Blue — J1487 
Aluminum Yes Yes No CB QC QC S/M, L/XL, 2XL/3XL Green, Blue — J1481 
Aluminum Yes Yes Yes CB QC QC 2XL/3XL, S/M, L/XL Green, Blue 1486 
Aluminum Yes Yes Yes CB B QC 2XL/3XL, L/XL Blue, Green ./1490 
Removable Lumbar Pad and Belt 
Aluminum Yes Yes Yes CB QC QC L/XL, S/M, 2XL/3XL — Blue, Green — J1480 
Steel Yes No Yes CB B QC S/M, L/XL, 2XL/3XL Green H3501 
Steel Yes No Yes CB QC QC S/M, L/XL, 2XL/3XL Green H3498 
Steel Yes Yes Yes CB B QC 2XL/3XL, L/XL, S|M X Blue, Green 1488 
Steel Yes Yes Yes CB QC QC 2XL/3XL, S/M, L/XL Green, Blue 1706 
Steel Yes No Yes CB B QC L/XL, S/M, 2XL/3XL Green, Blue Н6125 
Steel Yes Yes Yes CB B QC 2XL/3XL, L/XL, S/M ^ Green, Blue ./1492 
Steel Yes No Yes CB QC QC L/XL, S/M, 2XL/3XL Green, Blue Н6122 
AirCore" Tower Climbing 
Standard 
Stee Yes Yes Yes CB Qc QC S/M, UXL, 2XL/3XL Green H7531 
Stee Yes Yes Yes CB ac QC S/M, UXL, 2XL/3XL Blue H7535 
Aluminum Yes Yes Yes CB QC QC S/M, UXL, 2XL/3XL Green H7533 
Aluminum Yes Yes Yes CB Qc QC S/M, UXL, 2XL/3XL Blue H7537 
Removable Bos'n Chair with Side D-Rings 
Stee Yes Yes Yes CB QC QC S/M, UXL, 2XL/3XL Green H7532 
Steel Yes Yes Yes CB QC QC S/M, 2XL/3XL Blue H7536 
Aluminum Yes Yes Yes CB QC QC S/M, L/XL, 2XL/3XL Green H7534 
Wind Energy Aluminum ` Yes Yes Yes CB QC QC S/M, L/XL, 2XL/3XL Blue H7538 
Harness with AirCore™ Wind Energy 
Removable Lumbar Pad and Belt 
Removable Stee Yes Yes Yes | CB QC QC | L/XL, S/M, 2XL/3XL Blue, Green —J1493 
Lumbar Pad Aluminum Yes Yes Yes CB QC QC 2XL/3XL, L/XL, S/M бгееп, Blue J1494 
and Belt AirCore™ Oil and Gas 
J1494 Removable Seat Sling with Side D-Rings 
Stee Yes Yes Yes CB TB MB S/M, 2XL/3XL, L/XL Green, Blue — J1484 
Removahle Bos'n Chair with Side D-Rings 
Stee Yes Yes Yes CB TB MB 2XL/3XL, L/XL, S/M ^ Blue, Green — J1491 
AirCore™ Tower Harness Accessories 
Tool Loops, Pkg. of 10 31XM18 
AirCore™ Tower Climbing Harness Accessories 
Bos'n Chair with Steel D-Rings 31XM19 
Bos'n Chair with Aluminum D-Rings 31XM20 
: AirCore™ Wind Energy Harness Accessory 
Кеше keel Lumbar Wear Pad 38TD64 
AirCore™ Oil and Gas Harness Accessories 
Removable Bos'n Chair with Steel Side D-rings 38TC86 
e. ы * CB = cam buckle; QC = quick connect; ТВ = tongue buckle. 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Full-Body Harnesses 


For more MIG Consumables go to Grainger.com and search for "mig consumables". 


Honeywell 
‘MILLER 


Miller Revolution™ Full-Body Harnesses 


= Meet ANSI, and CSA standards 

= Tensile strength: 6000 Ib. 

= Capacity: 400 Ib. 

Durable harnesses have flexible, 2-sided polyester webbing with contrasting color. 
Shape retention memory and independent upper- and lower-torso adjustments 
make them comfortable enough to wear all day. Web finials’ clip-on design orga- 
nizes webbing after proper adjustment. Highly visible encapsulated pack protects 
label. Stand-up D-ring allows easy attachment. Back shield conforms to most body 
shapes, keeps back D-ring in proper position, and minimizes impact from snap 
hooks and self-retracting lifelines. Cam buckle permits 1-handed adjustment or 
release simultaneous with shoulder strap (except 2KUC2 has friction buckle shoul- 
der straps). PivotLink™ Connection rotary design allows harnesses to move with 


SO 


the body. Provides attachment point for belts, tools, and accessories. Fall indicators Revolution” Revolution™ Harness Revolution" 
take the guesswork out of when to take harnesses out of service. Flexible belt pads Harness with Pad and Construction 
on 5PA95 to 5PA98 minimize absorption and maintain optimal air circulation during K3287 Removable Belt Harness 
positioning. K3295 K3278 


Revolution™ Construction—Designed to meet the durability requirements for 
construction applications while providing all-day comfort. Feature back and shoul- 
der padding and modular accessory attachment system. 


Revolution™ Arc-Rated—Insulated against electrical shock, with fire-retardant 
Kevlar® webbing and leather under all hardware. 1XEN8 and 3PRU1 have front 


rescue loops. 3PRU1 has pad and removable belt. For more Arc-Rated products, see Revolution" 

page 1725. Arc-Rated 
Harness 

Revolution" Vinyl-Coated—ldeal for dirty environments such as petrochemical K3298 


and water treatment plants. Resists physical deterioration resulting from exposure 
to a variety of liquids and maintains overall performance level. 


Relief Step™ Safety Device—Allows suspended worker to stand up in harness to 
enhance blood circulation and prevent suspension trauma after a fall. Small, light- 
weight unit attaches to any full-body harness. 


D-Ring Buckles* Mfr. Item 
Back Front Side | Shoulder Leg Chest | Size Model No. 
Revolution" 
Yes No No CB QC QC UXL RDT-QC/UBK K3287 
Yes No No CB B QC UXL RDT-TB/UBK K3294 
Revolution" with Pad 
Yes No Yes CB QC QC UXL RDT-QC-DP/UBK K3290 "m 
Yes No Yes CB B QC | UXL RDT-TB-DP/UBK K3296 Revolution 
Revolution" with Pad and Removable Belt Vinyl-Coated 
Yes No Yes CB QC QC UXL RDT-QC-BDP/UBK K3289 Harness 
Yes No Yes CB B QC UXL RDT-TB-BDP/UBK K3295 2 x 2KUC2 
Revolution" Construction Relief Step 
Yes No No CB MB MB UXL R10CN-MB/UGN K3278 Safety Device 
Yes No No CB B MB UXL R10CN-TB/UGN K3280 5PB18 
Revolution" Construction with Pad and Removable Belt (Harness Sold 
Yes No Yes CB MB MB UXL R10CN-MB-BDP/UGN K3279 Separately) 
Yes No Yes CB B MB UXL R10CN-TB-BDP/UGN K3281 
Revolution™ Arc-Rated 
Web Loop Мо No CB QC QC UXL RKNAR-QC/UBK K3298 
Web Loop No No CB QC QC UXL RKNARRL-QC/UBK K3300 
Yes No Yes CB QC QC L/XL RKNARRL-QC-BDP/UBK К3301 
Revolution" Vinyl-Coated 
Yes No No FB TB MB L/XL RPC-TB/UGN 2KUC2 
Relief Step™ Safety Device 
Relief Step" 9099X/1 5PB18 Tool Belt 
Accessories 5PB14 
Universal Belt Attachment Clip RIA-C2/1 5РВ13 
Stretchable Tool Holder 9077X 5PB17 
Tool Belt w/Pad and Attachment Clips RIA-B2/ 5PB14 


* CB = cam buckle; FB = friction buckle; MB = mating buckle; QC = quick connect; TB = tongue buckle. 


Body Belt Ее Body Belts "олер 


‘MILLER 
Belt can be used for personal restraint appli- 

cations that do not require fall arrest, or pair DUE de за 
with а nonbelted full-body harness for work tionin MISERE when fall T le 
positioning applications. Polyester web with 4" not ШЕ d 

reinforced waist pad, removable heavy-duty ` 


tongue-buckle belt, and 2 side D-rings. 22 CHOOSE: Mfr. Item 
Description Fits Waist Size Model No. 

> CHOOSE: Item Single D-Ring S, M, L, XL 123N F8634 

Fits Waist Size No. Single D-Ring with Back Pad S, M, L, XL, 2XL 3NA E1709 

S, M, L, XL H7937 Single D-Ring 2XL 123N/XXLBK F8634 
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SAFETY 
Retractable Lanyard & PFLs 


Scan. Order. Done. = E 


Details on page A1. 


Personal Fall Limiter 


a Meets ANSI standards 
= Capacity: 310 Ib. 
Helps reduce total fall and deceleration 
| distance. Steel frame with PVC cover. 2"W 
| webbing with snap hook and swiveling сага- 
biner. Features internal braking system. 


Item 
SRL Length No. 
8ft. 19F393 


1XET5 
No. of 
SRL Length Legs Anchorage Hook Type Harness Hook Type 
Personal Fall Limiters (PFLs) 
MiniLite® 
11 ft. 1 = Steel Snap Hook 
11 ft. 1 Carabiner, Swivel Shackle Steel Snap Hook 
Scorpion™ 
9 ft. 1 Steel Snap Hook Steel Carabiner 
9ft. 1 Steel Snap Hook Steel Carabiner 
Turbo T-BAK™ Retractable Tie-Back 
7 ft. 6" 1 5K® Snap Hoo! — 
78.6 1 5K® Snap Hoo! Steel Carabiner 
7 ft. 6 1 5K® Snap Hoo Aluminum Carabiner 
7 ft. 6 1 5К® Snap Hoo! Snap Hook 
TurboLite™ 
6 ft. 1 Steel Snap Hook Steel Carabiner 
6 ft. 1 Steel Rebar Hook Steel Carabiner 
6 ft. 1 Aluminum Snap Hook Aluminum Carabiner 
6 ft. 1 Aluminum Rebar Hook Aluminum Carabiner 
9 ft. 1 Steel Snap Hook — 
9 ft. 1 Aluminum Snap Hook — 
9 ft. 1 Steel Snap Hook Steel Carabiner 
9 ft. 1 Aluminum Snap Hook Aluminum Carabiner 
9 ft. 1 Steel Snap Hook Steel Snap Hook 
9 ft. 1 Aluminum Rebar Hook Aluminum Carabiner 
Twin Turbo" System with D-Ring Connector 
6 ft. 2 Steel Snap Hook Snap Hook 
6 ft. 2 Steel Rebar Hook Snap Hook 
7 ft. 6" 2 5K® Snap Hook Aluminum Snap Hook 
Twin Turbo™ System with G2 Connector 
6ft. 2 Steel Snap Hook Snap Hook 
6 ft. 2 Steel Rebar Hook Snap Hook 
6 ft. 2 Aluminum Snap Hook Snap Hook 
6 ft. 2 Aluminum Rebar Hook Snap Hook 
9ft. 2 Steel Snap Hook Snap Hook 
9 ft. 2 Aluminum Rebar Hook Snap Hook 
7 ft. 6" 2 5К® Snap Hook Steel Swivel Snap Hook 
Turbolite™ Extreme 
6 ft. 1 Steel Snap Hook Aluminum Carabiner 
9ft. 1 Steel Snap Hook Steel Snap Hook 
9ft. 2 Steel Rebar Hook Aluminum Carabiner 
Turbolite™ Max 
9ft. 1 Steel Snap Hook Aluminum Carabiner 
6 ft. 2 Aluminum Rebar Hook Steel Swivel Snap Hook 
9ft. 2 Aluminum Rebar Hook Steel Swivel Snap Hook 
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420 
420 
420 


ББ 55555555 


есе 


== 5555 


FL11-Z7A1FT 
FL11-3-Z7A1FT 


PFL-4-Z7/9F 
PFL-5/9FT 


MFLT-1/7.5F 
MFLT-2/7.5F 
MFLT-3/7.5F 
MFLT-5/7.5F 


MFL-1-Z7/6F 
MFL-2-Z7/6F 
MFL-11-Z7/6F 
MFL-12-Z7/6FT 
MFL-3-Z7/9FT 
MFL-16-Z7/9F 
MFL-1-Z7/9FT 
MFL-11-Z7/9F 
MFL-9-Z7/9FT 
MFL-12-Z7/9FT 


FLB-3-Z7/6F 
MFLB-4-Z7/6F 
FLTB-1/7.5F 


MFLC-3-Z7/6F 
FLC-4-Z7/6F 
MFLC-11-Z7/6F 
MFLC-12-27/6F 
MFLC-3-Z7/9F 
MFLC-12-27/9FT 
MFLTC-1/7.5F 


mu 


MFLEC-3/6FT 
MFLEC-3/9FT 
MFLEC2-4/9F 


MFLEW-3/9F 
MFLEW2-12/6FT 
MFLEW2-12/9FT 


Find even MORE on Grainger.com? 


Item 
No. 


45JJ97 
1XET6 


1XETS 
ЗАЕ97 


190179 
SRPR9 
SRPTO 
19D181 


2KUAG 
3RCC5 
K3321 
K3322 
K3324 
490954 
К3323 
К3321 
К3326 
К3322 


SRPRS 
SRPR6 
SRPT2 


K3329 
49U965 
K3327 
K3328 
K3329 
K3328 
490979 


К3331 
К3331 
53CV26 


K3335 
K3332 
K3333 


Honeywell 
‘MILLER 


Retractable 
Webbing Lanyard 


Compact design keeps webbing 

retracted and out of the way. Brakes 

instantly to limit free falls. Swivel 

shackle prevents twisting. Includes 

carabiner for attaching to anchor point. 
Mfr. Item 


SRL Length Model No. 
10 ft. 8327-Z7/10FTYL 36WA07 


Honeywell 
‘MILLER 


Personal Fall 
Limiters and Cab- 


Mount Bracket 
= Meet ANSI and CSA standards 


PERSONAL FALL LIMITERS (PFLs) 


Self-retracting lanyards with 
polyester webbing and quick- 
activating brake systems eliminate 
the need for extended fall distance 
clearance. 6-ft. working length is 
suitable for most applications; 9-ft. 
length is great for scaffolding and 
order picker applications; 11-ft. 
length offers maximum mobility. 
Harness connectors have 3600-Ib. 
gate strength unless noted as 5K 
(5000 Ib.). Connectors are made of 
Steel unless noted as aluminum. 


MiniLite®—Lightweight stainless 
steel interior components with 
high-impact thermoplastic housing. 


Scorpion™—Can be attached 
directly to the harness D-ring for 
use as a personal fall limiter or as a 
traditional lifeline. 


Turbo T-BAK™ Retractable 
Tie-Back—All-in-1 design with 
anchorage connector reduces the 
amount of equipment required on 
a jobsite. 


TurboLite™—Impact-resistant 
nylon housing is compact and 
lightweight. Unit attaches directly to 
harness back D-ring for increased 
mobility. 


Twin Turbo™ Systems—Allow 2 
TurboLite or Turbo T-BAK tie-back 
retractable PFLs to be connected 
to a single harness for 100% 
tie-off fall protection. Systems 
with D-ring connector easily 
attach to noncoated metallic back 
D-rings. Systems with lightweight 
G2 connector attach to harness 
webbing below the D-ring, leaving 
it open for other equipment. G2 
Connector Kit and components 
are available separately. 49U980 
includes 1 each of 49U981, 
49U982, and 49U983. 
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Self-Retracting Lifelines 


= Meet ANSI standards, 
except 425-Ib. models 


Provide fall arrest for work locations with distant anchorage 
points and/or limited clear fall distances. 


Compact SRLs— 


e pe А Anch Hook T H Hook T а Г Lightweight, rugged а 
Unt wae nchorage Hook Type arness Hook Type ap. 0. devices are offered in 
34"W HPPE, Polyester Blend Web with Housing 6-, 9-, and 10-ft. lengths 
6 ft. 1 Aluminum Snap Hook Steel Carabiner 310Ib 35099 with a choice of leg-end 
6 ft. 1 Steel Snap Hook Steel Carabiner 3101: 35К097 ; 
6 ft. 1 Aluminum Rebar Hook Aluminum Captive Eye Carabiner — 310 Ib 35KV02 connectors in steel or | 
6ft. 1 Steel Rebar Hook Steel Carabiner 3100 35К098 aluminum. 6-ft. models 
6 ft. 1 Aluminum Rebar Hook Steel Carabiner 310 Ib 35KV01 T 
6 ft. 2 Aluminum Snap Hook Carabiner 310101 35К/05 m external ART х 
6 ft. 2 Steel Snap Hook Carabiner 310]b 35К/03 absorbers in one- an ARDT 
6 ft. 2 Aluminum Rebar Hook Carabiner 3101р — 35KV06 two-leg versions. 9- and 35KV06 
6 ft. 2 Steel Rebar Hook Carabiner 310 Ib 35KV04 Ж і a 
9ft. 1 5К® Carabiner Steel Carabiner 310 Ib 49CD22 10 ft. models feature inter 
9ft. 2 5K® Carabiner Carabiner 310138 49CD23 nal inertial brake system. 
346" dia., Stainless Steel Cable with Housing 49CD22 
9t — 1 Swivel Shackle Steel Carabiner 801b 496093 Contractor SRLs— 
Зв" dia., Galvanized Steel Cable with Housing Feature swivel-action 
9 ft. 1 Swivel Shackle Steel Carabiner 310 Ib 49CD32 -indicati j 
34"W HPPE, Polyester Blend Web with Housing load indicating carabiner 
fof, 1 Steel Snap Hook Steel Carabiner 31018 35KV07 for back D-ring connection 
10 ft. 1 Aluminum Snap Hook Aluminum Captive Eye Carabiner 3101! 35К/09 and an integral carriage/ 
10 ft. 1 Steel Rebar Hook Steel Rebar Hook 310 Ib 35KV08 
10 ft. 1 Aluminum Rebar Hook Aluminum Captive Eye Carabiner — 3100 35К/10 attachment handle. 
Contractor SRLs Heavyweight 425-Ib. 
Эв" dia., Galvanized Steel with Housing models meet OSHA 
20 ft. 1 Steel Carabiner Steel Carabiner 310 Ib 22RT98 1926.502 
30 ft. 1 Steel Carabiner Steel Carabiner 310 Ib 22RT99 ` J 
50 ft. 1 Steel Carabiner Steel Carabiner 310 Ib 22RU01 
36" dia., Galvanized Steel Cable with Housing Contractor SRL LE 
20 ft. 1 Steel Carabiner Steel Carabiner 42510 35К080 (Leading Edge)— 
30 ft. 1 Steel Carabiner Steel Carabiner 425|b ^ 35KU81 Designed to reduce the 
50 ft. 1 Steel Carabiner Steel Carabiner 425 Ib 35KU82 4 i 
Contractor SRL LE (Leading Edge) risk of cable failure when 
752" dia., Galvanized Steel Cable with Housing contacting an edge during 22RT98 35Küa2 
30 ft. 1 Steel Carabiner Steel Carabiner 310 Ib 496034 a fall event. 
А “ш-на Honeywell 
Self-Retracting Lifelines MILLER 
= Meet ANSI and CSA standards SRL No.of Weight Mfr. Item 
inle-antivati ; Length Legs Anchorage Hook Type — Cap. Model No. 
Quick activating braking system stops free Black Rhino", йв" Stainless Steel Cable 
falls, providing a safe and quick rescue. 9 ft. 1 Carabiner, Swivel Shackle 310 Ib CFL-4-Z7/0FT 1XET7 
Steel connectors with 3600-Ib. gate EIE T Polyester Мей, Б — T 
E A А ве! Carabiner 2) 
strength. No annual factory recertification MightyLite™ Уй" Galvanized Steel Cable 
required. 30 ft. 1 Steel Carabiner 31010 — RLS30G-Z7/30F 2JFD1 
— | | | 50 ft. 1 Steel Carabiner 21010 ^ RL50G-Z7/50F 2JFD3 
Black Rhino™—Small, lightweight housing 100 ft. 1 Steel Carabiner 31010 — RL100G-Z7/100FT  2JFC9 
holds corrosion-resistant stainless steel and Mightytite Же Sulis m anag — 
aluminum components. Withstands harsh 130 ft. 1 Steel Carabiner 310 lb Н113055-77/130ҒТ  36WA16 
environments. MightyLite™ LE, 346" Galvanized Steel Cable 
_ MN | | 20 ft. 1 Steel Carabiner 4001b — RL20G-Z7LE/20FT 451012 
MightyLite™—Durable, corrosion-resistant 30 ft. 1 Steel Carabiner 310Ib RLS30G-Z7/LE/30FT 451013 
stainless steel and aluminum housing. 50 ft. 1 Steel Carabiner 31010 — RL50G-Z7LE/5OFT — 45J014 
. 65 ft. 1 Steel Carabiner 31010 ^ RL65G-Z7LE/65FT — 454015 
Install overhead; great for hard-to-mount MightyLite™ LE, 346" Galvanized Steel Cable and Kevlar? Shock-Absorbing Packs 
locations. 20 ft. 1 Steel Carabiner 31010  RL20G-Z7LEK/20FT — 45J016 
. NN | 30 ft. 1 Steel Carabiner 31010 RLS30G-Z7LEK/30FT 454017 
MightyLite™ LE—Arrestors feature inte- 50 ft. 1 Steel Carabiner 310 Ib  RL50G-Z7LEK/bOFT 451018 
rated shock-absorbing packs designed for 65 ft. 1 Steel Carabiner 31010  RL65G-Z7LEK/65FT — 454019 
" di d LE je n R ted f Falcon", 34e" Galvanized Steel Cable 
eading edge (LE) applications. Rated forup ооп. "^ Steel Carabiner | 3101b — MP20G-Z7/20FT 1ХЕТ8 
to a 310-Ib. user in LE applications and up 30 ft. 1 Steel Carabiner 31018 — MP30G-Z7/30F 1ХЕТ9 
to a 400-Ib. user when mounted overhead. 50 ft. 1 Steel Carabiner 310 Ib MP506G-Z7/50FT 1XEU1 
Models with Kevlar? k f inLE Falcon", %c" Stainless Steel Cable 
00618 with Keviar™ packs аге Tor use ІП 65 ft. 1 Steel Carabiner 310b ^ MP65SS-Z7/65FT — 36WA22 
welding applications. Falcon" Edge, 742" Galvanized Steel Cable 
m , А 20 ft. 1 Carabiner, Swivel Shackle 420 Ib MP20G-LE 420H85 
Falcon'"—Ultra-durable units have impact- 30 ft. 1 Carabiner, Swivel Shackle 42016 MP30G-LE 420H86 
resistant nylon housing with stainless steel 50 ft. 1 Carabiner, Swivel Shackle 420 Ib MP50G-LE 420H87 J 
d alumi уо using t e Falcon" Edge, 757" Galvanized Steel Cable and Kevlar? SofStop Pack с 
and aluminum components. 20 ft. 1 Carabiner, Swivel Shackle 420 Ib MP20G-LEK 420H88 ў 
a Е : 30 ft. 1 Carabiner, Swivel Shackle 420 Ib MP30G-LEK 420H89 ет 
DuraSeal™—All units come with a cable 50 ft. 1 Carabiner, Swivel Shackle 4200) — MP50G-LEK 420H90 
sling with carabiner (not shown). The cable DuraSeal™ with Cable Sling 
sling can be used as the primary anchorage 50 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL50G1 49XM28 
gc f : p уап 9 100 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL100G1 49XM30 "4 
connector for carabiner mounted units. It 130%. — 1 Steel Carabiner 4200 SSRL13061 48XM32 a 
can also be used as a secondary anchor- 175 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL175G1 49XM34 ФУ? 
50 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL50S1 49XM29 
eid па can be attached to the handle of 100 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL100S1 49XM31 453012 
e unit. 130 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL130S1 49XM33 
du : 175 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL175S1 49XM35 
Falcon Edge—Up to 30% lighter than DuraSeal™ with Cable Sling and 4-Hole Mounting Plate 
similar models to help ease installation and 100 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL100G2 49ХМ36 
i 130 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL130G2 49XM38 
reduce worker fatigue. 420H88 to 420H90 175 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL175G2 49XM40 
have an integrated shock absorber with Toor — 1 Steel Carabiner 4200 SSRLIO0S2 49ХМ37 даун 
a flame retardant cover that resists weld 130 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib SSRL130S2 49XM39 
175 ft. 1 Steel Carabiner 420 Ib 55Н117552 49XM41 


splatter in welding applications. 
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SAFETY 
SRLs 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Accessories 


Twin Leg 
16V473 

Cab Mount Single Leg 
16V474 16V475 


Each Nano-Lok SRL has an integrated anchorage loop to let 
you install anchorage connections such as these and leave 


the harness dorsal D-ring open for other equipment or rescue. 


Self-Retracting Lifelines 


NANO-LOK™ 
= Meet ANSI standards, except Tie-Back 


Standard—Light, compact units feature an impact-resistant housing 
with swiveling anchorage loop and automatic quick-activating 
arrestor. 


45WA80 is designed for welding, grinding, and other high-heat appli- 
cations. It has flame-resistant Kevlar®/Nomex® fiber webbing and is 
arc rated APTV 8 cal./cm?. 


Tie-Back—Units incorporate a 36" tie-back leg, to eliminate the 
need for a separate anchor connector, tie-off adapter, or scaffold 
choker. UV-resistant nylon housing. 


LE (Leading Edge)—Designed for safety and comfort in foot-level 
tie-off and sharp-edge applications. Weight-dispersing energy 
absorber and 360°-rotating connector attach directly to harness, 
leaving the D-ring open. 2-leg SRLs provide 100% tie-off. 


Connectors—Use to secure a Nano-Lok SRL directly to a full-body 
harness webbing, leaving the back D-ring available. 


TALON™ 
= Meet ANSI and CSA standards (except No. 
DBI3102100 does not meet ANSI) 


Standard—Compact design with quick-connect handle for direct 
attachment to anchorage or harness. 


Tie-Back—Eliminate the need for a separate anchorage connec- 
tor. Built-in lanyard keepers and hook-and-loop attachment fit most 
harnesses. 


Cab Mount Bracket—Connects directly to the cab for convenient 
anchorage point. 


ULTRA-LOK® 

= Meet ANSI standards 

Corrosion-resistant stainless steel components with durable polyure- 
thane housing. Antiratcheting, twin disc brake system limits arresting 
forces. 


ULTRA-LOK® RSQ 

= Meet ANSI standards 

Provide fall arrest with assisted rescue capabilities and automatic 
self rescue. Constructed of reinforced plastic and include built-in 
carrying handle. 

SEALED-BLOK™ 

= Meet ANSI and CSA standards 


Fully sealed design protects working components, enhances safety, 
and extends working life. 
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Talon 
3TNH1 


Nano-Lok™ Ultra-Lok® 

16V464 2UZZ5 

SRL No. of 
Length Legs Anchorage Hook Type Harness Hook Type 
Nano-Lok™ 
Standard, 2542" Nylon Webbing 

6 ft. 1 = Snap Hook 

6 ft. 1 Carabiner Snap Hook 

6 ft. 1 Aluminum Carabiner Snap Hook 

6 ft. 1 Carabiner Steel Rebar Hook 

6 ft. 1 Aluminum Carabiner Aluminum Rebar Hook 

6 ft. 2 Snap Hook Quick Connec 

6 ft. 2 Snap Hook Quick Connec 

6 ft. 2 Aluminum Rebar Hook Quick Connec 

6 2 Steel Rebar Hook Quick Connec 
Standard 2" Kevlar?/Nomex Webbing 

6 1 Carabiner Snap Hook 
Tie-Back, Эм Nylon Webbing 

9 Snap Hook Quick Connec 

9 2 Snap Hook Quick Connec 
LE (Lending Edge) with 31е" Galvanized Cable 

8 1 Carabiner Quick Connec 

8 ft. 2 Carabiner Swivel Snap Hook 

8 ft. 1 Snap Hook Quick Connec 

8 ft. 2 Snap Hook Quick Connec 

; Aluminum Captive 

8 ft. 1 Aluminum Snap Hook Eye I BITS 

8ft. 1 Aluminum Rebar Hook Quick Connec 

8ft. 2 Aluminum Rebar Hook Quick Connec 

8ft. 1 Steel Rebar Hook Steel Carabiner 

8 ft. 2 Steel Rebar Hook Quick Connec 

8 ft. 1 Swivel Snap Hook Snap Hook 

8 2 Swivel Snap Hook Quick Connec 
LE (Leading Ege) 36" Keviar®/Galvanized Steel Cable 

9 5K® Snap Hook Tie-Back 

9 2 5К® Snap Hook Tie-Back 


Nano-Lok™ Connectors 

For Use with Nano-Lok Single Leg Self-Retracting Lanyards 
= 1 = = 

For Use with Nano-Lok Twin Leg Self-Retracting Lanyards 


For Use with Nano-Lok Single Leg Self-Retracting Lanyards 


Talon™ 

Standard, 34" Nylon Webbing 

8ft. 1 Swivel Snap Hook Steel Rebar Hook 
8 1 Swivel Snap Hook Carabiner 
Tie-Back, 34" Nylon Webbing 
9 ft. 6 1 = Quick Connect 
Tie-Back, 1" Nylon Webbing 

6 Steel Rebar Hook Quick Connect 
78.6 5 = Quick Connect 
Cab Mount Bracket 

8 ft. 1 = Swivel Snap Hook 
Ultra-Lok® 

%e" dia. Galvanized Steel Cable 

20 ft. 1 Snap Hook Swivel Snap Hook 
30 ft. 1 Snap Hook Swivel Snap Hook 
50 ft. 1 Snap Hook Swivel Snap Hook 
85 ft. 1 Carabiner Swivel Snap Hook 
34s" dia. Stainless Steel Cable 

50 ft. 1 Carabiner Swivel Snap Hook 
20 ft. 1 Carabiner Swivel Snap Hook 
Ultra-Lok® nso, 346" Galvanized Steel Cable 

50 ft. Carabiner Swivel Snap Hook 
Sealed- Bink”, "Зав" Stainless Steel Cable" 

15 ft. 1 Carabiner Swivel Snap Hook 
30 ft. 1 Carabiner Swivel Snap Hook 


Ultra-Lok® RSQ 
5KCX2 


Sealed-Blok™ 
3TNE7 

Weight Mfr. Item 

Cap. Model No. 
420 Ib 3101252  16V466 
420 Ib 3101215  16V464 
420 Ib 3101214 161465 
420 Ib 3101217 16/467 
420 Ib 3101236 16/468 
420 Ib 3101279 16/471 
420 Ib 3101276 16/469 
420 Ib 3101277 16/470 
420 Ib 3101280  16V472 
420 Ib 3101498 45МА80 
420 Ib 3101366  46W460 
420 Ib 3101374 461/459 
420 Ib 3500214  19TR91 
420 Ib 3500229  19TR85 
420 Ib 3500210 19ТН89 
420 Ib 3500225 19ТВ83 
420 Ib 3500215  19TR92 
420 Ib 3500216 19ТН93 
420 Ib 3500231  19TR81 
420 Ib 3500212 19ТН90 
420 Ib 3500227  19TR82 
420 Ib 3500211 19ТН87 
420 Ib 3500226 19ТН84 
420 Ib 3500213 19TR88 
420 Ib 3500228 19ТН80 
420 Ib 3100088 16/475 
420 Ib 3100087  16V473 
— 3100089  16V474 
310 Ib 3101000  3TNG7 
310 Ib 3101001 3TNG8 
310 Ib 3101300 — 3TNH1 
310 Ib 3102003 3TNG9 
310 Ib 3102100 3TNH2 
310 Ib 3101009 5KCY3 
310 Ib 3504433 20776 
310 Ib 3504430 20775 
310 Ib 3504450 20777 
310 Ib 3504485  3TNG6 
310 Ib 3504451  3TNG5 
310 Ib 3504434 — 3TNG3 
310 Ib 3504550 — 5KCX2 
420 Ib 3400827 ЗТМЕТ 
420 Ib 3400802  3TNF1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) SRLs & SALs 


SRLs have an internal inertial brake disc 


19F384 
System that eliminates the need for an exter- 


bys 19F385 
abrasion-resistant HPPE webbing deliver long 7 
SRL No. of Weight Mfr. Item t 
Length Legs Anchorage Hook Type — Harness Hook Type a Model No. 


d 


36MF89 


19F388 


rd РАШ 


DuraTech® Compact 


Self-Retracting Lifelines 
= Meet ANSI standards 


EM 


nal shock pack. Heavy-duty main spring and 
service in the most demanding conditions. 


Cap. 
6 ft. 1 Aluminum Snap Hook Steel Carabiner 31010 82706584  36MF89 
6 ft. 1 Aluminum Rebar Hook Steel Carabiner 31018 82706585 36МҒ90 
6 ft. 1 Aluminum Rebar Hook Aluminum Carabiner 31018 8270655 —36MF91 
6 ft. 1 Steel Rebar Hook Steel Carabiner 3101) 82706583  36MF88 454286 
6 ft. 2 Aluminum Snap Hook Carabiner 310 lb 82706ТВ4 36МҒ94 
6 ft. 2 Aluminum Rebar Hook Carabiner 310 lb 82706785  36MF95 
6 ft. 2 Steel Rebar Hook Carabiner 31010 82706783  36MF93 
ГМ, 


Rebel" 
Self-Retracting mn Polyester Web Shock- 
Lifelines Absorbing Lanyards 


= Meet ANSI standards = Meet ANSI standards, energy-absorbing material limits fall 
Thermonlasttc housina Is lightwelaht: compact except Heavy User Internal arrest forces experienced by users 
оргаѕис housing Is gntwelgnt, compact, Shock Absorber models between 310 and 400 Ib. (including 
and durable. Feature swivel housing, snap hook, For use as the connecting decelera tools and equipment) 
and swivel hook. Corrosion-resistant. ) 5 ` 
tion element of a personal fall-arrest Tie-Back—Pack-style shock 
SRL Weight Mfr. Item system. s i 
Description | Lengti Cap. Model | No. absorber has tie-back D-ring. 
NE UE Standard Internal Shock Elastic—Expand and contract with 
Же Galvanized sor. — 420 3590550  GZLP2 Absorber—Teature a continuous- wearer's movements to reduce 
66 ft. 42010 3590590 671РЗ length, internal energy-absorbing potential entanglements and tripping 
—€—— (d | material jacketed with a durable hazards. 
Stee Cable 20ft. 42016 3590504 29GA88 2% tubular web. Include impact indicator. Choker Loup Provide lightweight 
able 4 Й 
1" Nylon Strap 110. 31010 3100426 53CV17 А 1 Heavy User Internal Shock secure attachment to the harness 
1" Polyester 61. 3100 3100403 40М098 Absorber—Additional internal D-rin 
Strap" ТТ. — 310 lb 3100425 40МС86 0. 
204. 31010 3100431 40MC60 Locking 
Anchorage Locking Harness 
Max. Working No. of Connection Connection Weight Item 
Length Legs Hook Type Hook Type Cap. No. 
Standard Internal Shock Absorher 
6 1 Snap Snap 310 Ib 19F382 
6 1 Rebar Snap 310 Ib 19F383 
6ft 2 Rebar Snap 310 Ib 19F384 
Heavy User Internal Shock Absorber 
£1 FALLT=CH’ 6 ft 1 Snap Snap 425 10 454289 
пі TAL = ш 6 ft 2 Snap Snap 425 Ib 45J291 
6 fi 1 Rebar Snap 425 lb 454290 
Contractor Self- — ef 2 Rebar Snap 4251b 45292 
R t ti Li f li Tie-Back 
6ft 1 Snap Snap 310 Ib 19F388 
e rac Ing І е Ines 6 ft 2 Snap Snap 310 Ib 19F389 
Meet ANSI standard Elastic 
. d 5 а nd 5 nm : 19F365 4 ft 6 in to 6 ft 1 Snap Snap 310 Ib 19F385 
Inertial brake limits deceleration distance. Glass-filled 4ft6 in to 6 ft 2 Snap Snap 310 Ib 19F386 
reinforced nylon housing with independent alloy steel 215 іп to en 1 Rebar Snap 310 n ы? 
frame is rugged yet lightweight. Alloy steel double-locking es ЖЕН er пар 
carabiner and load-indicating swivel carabiner. 6f 1 Snap Choke 310 Ib 451286 
e А 6 1 Rebar Choke 310 Ib 45J287 
Dyneema? is a registered trademark of DSM IP Assets B.V. 6f 2 Bebar Choke 310 Ib 451288 
Line Weight Mfr. Item Choker Loop, Elasticated 
Material Cap. L Model No. 4 ft 6 in to 6 ft 1 Snap Choke 310 Ib 45283 
Galvanized Steel — 310 Ib 30 ft. 727630 19Ғ365 4 ft 6 in to 6 ft 1 Rebar Choke 31016 451284 
Galvanized Steel 3101) 50 ft. 727650 19Е366 4ft6 in to 6 ft 2 Rebar Choke 310 Ib 45285 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1789 


SAFETY Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1XET1 


мб” 
cw" 
Са 
ЗӨМАО6 fF RS 
Honeywell 4 ( 
‘MILLER 4YF78 X 
Shock-Absorbing Lanyards 
= Meet ANSI standards й Peto poking 
: Mu. lax. nchorage arness 
т Weight capacity: 310 Ib. Line Working No. of Weight Connection Connection Mfr. Item 
Shock-absorbing woven inner core smoothly — Material Length Legs Сар. Hook Type Hook Type Color Model No. 
expands to reduce fall forces. Snap hooks have 34" Nylon Rope 5 1  310Ib лар Hook nap Hook White 901 єр ЕН K3344 
ina: 145! i Nylon Rope 6 1 310 Ib nap Hook nap Hook White — 901RLS-8-Z7/6FTWH K3343 
gate opening; rebar hooks have 212" gate opening. Рован 3 1 3101Һ (1) Sn Hook Sup Green — 913WLS-Z7/3FTYL ^ K3346 
SofStop®—Include back-up safety strap. Vinyl Polyester 6 1 310 Ib orp Hook Snap Hook Yellow 913WLS-Z7/6FTYL K3345 
coating on select items prevents absorption of Polyester 6 2 31016 Hooks Snap Hook Yellow 8798-Z7/6FTYL 45JK03 
liquids Polyester 6 2 31016 (1) Snap Hook Rebar Green 8878T-Z7/6FTGN 36WA18 
i: ыы ы Ба БЕ БЕ m 
; inyl-Coated Polyester b nap nap reen 
Manyard HP™—Tubular outer jacket serves 45а -кеујагә б 131016  Rebar Snap Gray — 933KR-Z//GFIBK 36WA20 * 
back-up lanyard. Kevlar 6 2 зов (4) Rebar Web Loop Бак — 8799KR-Z7/6FTBK ДЫК17 * 
® | Manyard HP™ 
Manyard? lI—Stretch from 4 to 6 ft. to reduce Polyester 6 1 3101b Snap Snap Green  216TWLS-Z7/CFTON — iXER7 
tripping, snagging, or dragging. Integral red core Fo lyester 5 1 370 b pa Snap Green Al SRST ee GN TXERS 
j j j olyester D nap nap reen id 
for easy visual inspection. Polyester 65 2 310b (2) Rebar Snap Green  231TWRS-Z7/6FIGN  1ХЕТ1 
BackBiter? Tie-Back—Eliminate the need for a Manyara Ш (2) Snap - я 
separate anchorage connector. Anchorage snap dici : ШЫ : : і ыы, i түде ы Loop dese 2. x 
ity i olyester 0 D ebar nap reen Е Гг 
hook gate load capacity is 5000 Ib. from any BackBiter® Tie-Back г Я 
angle. Polyester 6 1 310 Ib 5K Snap Snap Green 913B/6FTGN 4YF79 
Polyester 6 2 31016 (2)5KSnap Snap Green 8798B/6FTGN 4YF78 
StreichStop^—include 50151009 shock-absorber — 4ftto6ft 1 310 Ib (1) Snap Hook Snap Green 913SS-Z7/6FTGN 36WA06 
pack with back-up safety strap. Stretch from 4 to -Polyester 4ftto6ít 1  310lb Вераг Snap Green O940RSS-RR-Z//OFIGN — SRRF3 
6 ft. to minimize tripping, snagging, and dragging. Polyester 4ftto6ft 2 400 lb (2) Rebar Snap Green 980RSS-RR-Z7/6FTGN — SRRF4 


* Meet ASTM F887-05 Arc Flash standard. For more arc-rated products, see page 1725. 


6ZLN4 t 


Ni 
7 6ZLNG 
™ H 
Pro™ Shock-Absorbing Lanyards a 
ocking ocking 
a Meet ANSI standards й Me - "T Anchorage amass " " i 
" s 2 Ine orkin 0.0 el onnection onnection i" n em 
Clear cover over shock pack allows easy visual inspection. piaterial, emm Legs Cap. Hook Type  HookType ^ Model Model No. 
TET " 7 rotecta Pro" Рас 

Protecta Pro™ Pack—Durable with lightweight construction Polyester i 2 310 Ib bi Snap 1342001 1342001 67148 

Polyester 6 1 310160 5K Carabiner Snaj 1340040 1340040 6ZLN9 
лы. | -—— Е Е Е Е Е 

olyester arabiner nap 

Protecta Pro-Stop™—Features polyester tubular web Nylon 61 1 3101b — Snap Snap — 1341001 — 1341001 — 2UZW1 
instead of a traditional shock pack. Protecta Pro-Stop™ 

NISUS § m 1 310 Ib Snap Snap 1340220 1340220 6ZLN4 

үм = E rotecta Pro" Stretc| 
Protecta Pro™ Stretch—Expand and contract to user's Polyester 6ft 2 310 1b Snap Snap 1340141 1340141 62185 
movements and minimize tripping and entanglements. Polyester 6ft 2 310lb — (2)Rebar Snap 1340161 1340161 6ZLN6 
1790 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) SALs & Positioning/Restraint Devices 

46W441 
Р 425Ү89 

Ж j 

21 2UZV8 
46W451 

Shock-Absorbing Lanyards 

= Meet ANSI standards EZ-Stop™ tll—Tubular webbing integrates the shock-absorbing core. Stretches 


EZ-Stop™—Lightweight and compact modular design reduces the overall cost instead of tearing when subjected to fall-arrest forces. 


of ownership by allowing individual components to be purchased and replaced ShockWave2™—Expand and contract to user's movements to minimize trip- 


separately as needed. ping and entanglements. 
EZ-Stop™ Tie-Back 46W446 and 46W447—Single-leg tie-back web has a ShockWave2™ Tie-Back 425Y89—Include the same features as the 
snap hook at one end and tie-back hook at the other. ShockWave2 with the added versatility of a tie-back to eliminate the need for a 


EZ-Stop™ Retrax "—Adjustable spring technology retracts lanyard automati- Separate anchorage connector. 


Cally to fit the working area. 


Locking Anchorage Anchorage Locking Harness 


Line Max. Working No.of Strap Weight Connection Hook Gate Connection Weight Mfr. Item 

Material Length Legs Width Сар. Hook Type Opening Hook Type Cap. Color Model No. 
EZ Stop" 
И' Vinyl-Coated Galvanized Cable 6 1 — 3101һ Snap ж Snap 31010 Yellow 1246188 — 46W445 
Polyester Webbing 6 2 1%" 31016 Rebar 3 Snap 31010 Үвіо/ 1246143 46W450 
Polyester Webbing with Elastic Legs and Floating D-Rings 6 2 199 3101һ Rebar 3 Snap 31010 ^ Yellow 1246152  46W452 
EZ-Stop" 
Nylon Webbing 6 1 14e — 31016 Snap Зд" Ѕпар 31016 Gray 1246229  46W446 
Nylon Webbing 6 2 1%% 31016 Snap Зд" Ѕпар 310 Ib Gray 1246080  46W447 
Polyester Webbing 3 1 y" 310 Ib Snap x" Snap 31010 Yellow 1246012 46W440 
Polyester Webbing 6 1 К 310 Ib Snap y" Snap 3101! Yellow 1246011 46W439 
Polyester Webbing 6 2 1 31010 Snap Зд" Ѕпар 31010 ^ Yellow 1246022  46W444 
Polyester Webbing 6 1 ya" 31016 Rebar 2" Snap 31011 ^ Yellow 1246411 425Ү83 
Polyester Webbing, Polyurethane Coated 4 1 1" 310 Ib Snap Зд" Ѕпар 31016 Yellow 1246225 — 46W442 
Polyester Webbing, Polyurethane Coated 6 1 1" 310 Ib Snap Зд" Ѕпар 31010 Yellow 1246226 — 46W443 
Polyester Webbing with Adjustable Belt 6 Ш ya" 31016 Ѕпар Зд" Ѕпар 31010 ^ Yellow 1246234 — 46W441 
Polyester Webbing with Floating Tie-Back D-Ring 6 1 1 310 Ib Snap x" Snap 31010 ^ Yellow 1246085 46W437 
Polyester Webbing with Floating Tie-Back D-Rings 6 2 1 310 Ib Snap Зд" Ѕпар 31010 Yellow 1246070 — 46W438 
EZ Stop" Ill 
Polyester Webbing 6 1 1%" — 310 Snap ж Snap 310101 ^ Yellow 1244006 20214 
Force" 2 
Elastic Webbing 6 2 T 310 Ib Rebar 2%" Snap 31010 Үейо/ 1246415 425Ү87 
Polyester Webbing 6 1 12" 3101һ Snap Зд" Ѕпар 310101 Yellow 1246167 — 46W448 
Polyester Webbing 6 2 12" 3101һ Snap Зд" Ѕпар 310160 Yellow 1246161 — 46W449 
Polyester Webbing 6 2 1%" 31010 — Aluminum Rebar 2W Snap 310Ib ҮеПом 1246145 29Е747 
Polyester Webbing 6 1 i 310 Ib Rebar 2%" Snap 31010 Yellow 1246414 425Ү86 
Polyester Webbing with Elastic Legs and Floating D-Rings 6 2 199 31016 Rebar 3" Snap 31010 Yellow 1246153 — 46W451 
Retrax™ 
Polyester Webbing 2fít6into6ft 1 1%" 31016 Snap ДІ Snap 3101. ^ Yellow 1241460 — 2UZV2 
ShockWave"2 
Polyester Webbing 4 ft 6 in to 6 ft 1 2" 310 Ib Snap Зд" Ѕпар 31010 Yellow 1244306 20215 
Polyester Webbing 4 ft 6 in to 6 ft 2 2" 310 Ib (2) Snap Зд" Ѕпар 31012 ^ Yellow 1244406 20206 
Polyester Webbing 4ft6 in to 6 ft 2 2" 310 Ib Snap 2” Snap 3101. Yellow 1244412 20218 
Polyester Webbing 4ft6 in to 6 ft 2 2" 3101Р — Aluminum Rebar 27 Ѕпар 31010 ^ Yellow 1244409 20217 
Polyester Webbing 6ft 1 1^ 310 Ib 5K Carabiner Зд" Ѕпар 31016 Gray 1244650 ЗТМЕ1 
Polyester Webbing 6ft 2 17 31010 (2) 5K Carabiner Зд" Ѕпар 31016 Gray 1244675 ЗТМЕ2 
Polyester Webbing 6ft 1 11У6 31016 Rebar 214" Snap 31010 ҮеПом 1246417 425Ү89 
Polyester Webbing with Rescue D-Rings on Legs 6ft 2 116" — 3100 (2) Rebar 2% Snap 31010 ^ Yellow 1244750 5КОМ8 


Harness Extension and САГА] 
Positioning/Restraint Devices 4 
= Meet ANSI and OSHA standards 

Extension hooks to back of harness for self-retracting lifelines and lanyards. Positioning 


and restraint devices attach to harnesses that include side D-rings to allow hands-free 
work. Positioning Assembly provides support for workers on vertical surfaces. 


Locking Anchorage Locking Harness 


Line No.of Weight Connection Connection Mfr. Item 
Material L Legs Cap. Hook Type Hook Type Model No. 
D-Ring Harness Extension 
Polyester Web — 18in = 31016 D-Ring Snap 1231117 20202 
Positioning Assembly 
Rebar Chain 20 in 2 310 Ib Snap Hook Snap Hook 5920050 202Е7 
Restraint Lanyards 
Polyester Webbing — 6 ft 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook 1231106 20201 
Polyester Webbing — 6 ft 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook 1231016 20279 2UZT9 
Nylon Rope 6ft 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook 1232354 20203 
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SAFETY Scan. Order. Done. [== [à 


Positioning/Restraint Devices Details on page A1. 


Line No. of Locking Anchorage Locking Harness Weight Item 
Material | Legs Connection Hook Type Connection Hook Type — Cap. No. 
Positioning Assemblies 


Н 21in 2 Rebar Hook Snap 31010. 35KU74 
Positionina/Restraint Devices Chain Assembly Bin — 2 Swivel Rebar Snap 31019: 451295 
g Polyester Webbing 24 in 2 Aluminum Rebar Hook Aluminum Rebar Hook 31010 30Н086 
Restraint Lanyards 
= Meet ANSI standards | . Polyester Webbing with 6ft 1 Snap Snap 4251b 451293 
Rebar positioning devices provide support for workers in verti- Adjustable Вике. — 6 ft 2 Renar Hook Snap 425|b —35KU75 
cal applications. Restraint lanyards help keep users away from |  Gelvanized Steel Cable, Y: dia. en 1 ла лар 210 р 209081 
fall hazards. Polyester Rope, 94" dia. 6t — 1 Rebar Hook Snap 3101b —48CD21 
m & 
‚чм. 4 W Ava pe Д 
50) $ 
ы B ә „ 
4 2 
X x 
% 45JK09 4 
2JFD2 
Honeywell ~ 
MILLER 
» Meet ANSI and CSA standards Eu. t < 
"HR А А А e ғ 
Positioning devices support workers on a vertical surface. Restraint Lanyards help 5RRF2 
keep workers from reaching an unprotected edge, to help prevent falls. 
Line No. of Weight Locking Anchorage Locking Harness Mfr. Item 
. Material Е Legs Cap. Connection Hook Type Connection Hook Type Harness Connection Model No. 
Work Positioning and Restraint Lanyards 
Nylon Webbing with Adjustable Buckle 10 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Steel Snap Hook 210WLS-Z7/10FTYL K3313 
Nylon Webbing, Adjustable 6 fi 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Steel Snap Hook 210WLS-Z7/eFTYL K3313 
Nylon Webbing 6 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Steel Snap Hook 213WLS-Z7/6FTYL J7536 
Wire Rope _ 61 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Steel Snap Hook 207LS-Z7/6FTG 36WA36 
Positioning and Restraint Lanyards 
Vinyl-Coated Wire Rope 6 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Steel Snap Hook 207NLS-Z7/6FTV 36WA38 
5f 1 310 Ib Carabiner Snap Hook Steel Snap Hook 201RS-8-Z7/5FT 45JK09 
6f 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Steel Snap Hook 203RLS-8-Z7/6FT 45JK07 
Nylon Rope, ¥%" dia 20 ft 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Steel Snap Hook 201RLS-2-77/20FTWH К3311 
y pe, ` 25 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Nylon Web Loop 198RLS-2-27/25FTWH _ K3316 
50 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Nylon Web Loop 198RLS-2-77/50FTWH К3316 
15ft 1 310 Ib Snap Hook Snap Hook Nylon Web Loop 198RLS-2-77/75FTWH _ K3316 
Positioning and Restraint Lanyards for Wind Industry 
Kernmantle Rope > dia. 41 1 310 Ib Rebar Hook Carabiner Steel Carabiner 1014936/ 5RRF1 
Kernmantle Rope, 56" dia. with Rope Grab 6f 1 310 Ib Rebar Hook Carabiner Steel Carabiner 1014937/ SRRF2 
Positioning Assembly 
Chain Assembly 25 in 2 310 Ib Rebar Hook Snap Hook Steel Swivel Snap Hook 6756RS-Z7/ 2JFD2 
d 
~ ) 
— Positioning/Restraint Devices 
e = Meet ANSI standards For better positioning when used with 
e x harnesses that include side D-rings. 
y і 1 Locking Anchorage Locking Harness 
Y Line No. of Weight Connection Connection Mfr. Item 
/ J | Material L Legs Cap. Hook Type Hook Type Model No. 
4 Nylon Rope 6ft 1 31016 Snap Hook Snap Hook 1385501 6ZLN8 
Galvanized Steel 22in 2 31016 Rebar Hook Snap Hook 1350200 6ZLN7 
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ШШЩ 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 


Fall Protection Kits 


Harness D-Ring and Buckle Types 
D-RING TYPES Side D-Rings— Mating Quick-Connect 
Back D-Ring— Allow hands-free Buckle—Push Buckle—Similar 
Y Standard with all work when used center bar buckle to a seat belt. 
А | harnesses for fall with a position- through square 
2 protection. ing lanyard. link. 
Front D-Ring— BUCKLE TYPES Tongue Cam Buckle— 
For climbing, Friction/Pass-Thru Buckle—Similar 1-handed, 
confined space, Buckle—Pass webbing to a belt buckle. simultaneous 
and rescue through bar and then strap 
applications. back between bar and adjustment. 
frame. 
€ с 
4 > - E ^ е 
o ioe © 
M x { › 
К 8 С ; шы 
19F395 35KU70 45J298 19F394 35KV11 53RG06 
Fall Protection Kits m 
= MeetANSIZ359.1-2007 ^ Personal safety systems combine the ABCs of fall arrest—anchorage, body wear, and connector— 
= 5-pt. harnesses in a convenient, ready-to-use kit. 
Weight D-Ring Buckles* Item 
Includes Size Cap. Back Front Side Shoulder Leg Chest No. 
General Use Kit 
6-ft. Shock-Absorbing Lanyard and Soft-Sided Storage Bag Universal 310 Ib Yes No No MB MB MB 19F395 
Aerial Lift Kit 
472-Н. to 6-ft. Adjustable Restraint Lanyard and Soft-Sided Storage Bag Universal 130 to 310 Ib Yes No No MB TB MB 35KU70 
Roof Anchor Kits 
3-ft. Shock-Absorbing Lanyard with Manual Rope Grab, Reusable Hinged А 
Roof Anchors, 50-ft. Copolymer Lifeline, and Storage Bucket е 310 Ib Yes No No MB MB MB 45298 
3-ft. Shock-Absorbing Lanyard with Trailing Rope Grab, Reusable Hinged А 
Roof Anchors, 50-ft. Polyester Lifeline, and Storage Bucket satia 3101b Yes No No MB TB MB 19F394 
Personal Fall Arrest Safety Kit 
3-ft. Pass-Thru Anchor, 10-ft. Self-Retracting Lifeline, and Soft-Sided Storage Bag Universal 310 Ib Yes No No FB TB MB 35KV11 
High Capacity 
Gear Ba S/M 310 Ib Yes No Yes FB TB MB 53RG05 
9 Universa 310 Ib Yes No Yes FB TB MB 53RG06 


* FB = friction buckle, MB = mating buckle, TB = tongue buckle. 


e~ 


Honeywell чө 
pis Жал». 
Ready Roofer? Fall Protection Kit 
= Meets ANSI standards | 6ZLNO 


= Universal size 
Use on steep-pitched or flat-surface roofs. Additional roof 
anchors are located on page 1778. 


Fall Protection Kits 


= Meet ANSI Z359.1 
= Universal size 


Mfr. Item 
Includes Model No. 
Fully Adjustable, Polyester Web Harness 
with Back D-Ring and Mating Buckle Leg i i i ERR п i i 
Straps, 3-ft. Shock-Absorbing Lanyard, For short-term jobs, general compliance, or stand-by inventory. Kit 6ZLN1 is designed for 
Reusable Roof Anchor with Attachment 


ВАЕК25-27/25ЕТ 45JK11 roofers. 
D-Ring, MicroLoc" Compact Trailing Rope 


Grab, 5' dia. 25-ft. Copolymer Blend Rope Mfr. Item 
Lifeline, and Waterproof and Storage Bucket Includes Model No. 


Full Body Harness, Lanyard, 50-ft. 5-pt. Harness, 6-ft. Lanyard, and Reusable Plastic Carrying Bucket 2199802 6ZLNO 
Rope Lifeline, Anchor Strap, Reusable BRFKT50-Z7/50FT 53WC65 5-pt. Harness, 6-ft. Lanyard, 50-ft. Lifeline, Rope Grab, 2199803 62LN1 
Roof Anchor, Rope Grab, Manual Reusable Roof Anchor, and Plastic Carrying Bucket 
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Guardrail Systems & Accessories 


e 
e 


Portable Guardrail System 


Helps eliminate fall hazards by preventing personnel from falling to lower 

levels. Free-standing system doesn't require surface attachment so you can 
create custom configurations for floor or wall openings, hatchways, manholes, 
shafts, or truck docks. The simple set-screw design allows easy installation. The 
durable finish helps resist corrosion for long life. 


Guardrail Roof Kit—Includes the items you need to create a free-standing 
safety barrier. 

Guardrail Gate—Compact gate is adjustable from 23" to 38"L. 
Guardrails—Require Guardrail Base Assembly 5KCX6, sold separately. 


Guardrail Base Assembly—Rubber pad on bottom helps provide skid resis- 
tance and protects surfaces from damage. 


49U073 


10K024 


Guardrails 

Guardrails and Accessories—Powder-coated galvanized steel. Heavy-duty 
steel accessories easily adapt for existing guardrails. Safety locking pin allows 
for secure and easy attachment. 

Guardrail Clamp Systems—Parapet system is zinc-coated steel with easy- 
to-adjust handles; works with 52" guardrail post (sold separately). Concrete 
Decking Guardrail Clamp is steel; secures to a concrete slab (up to 36"). 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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Find even MORE on Grainger.com® 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Guardrail Roof Kit 
Includes (4) Guardrail Bases, Swing Gate, 
(3) Spice S (3) 6 ft. Guardrails d 7900008 490073 
Guardrail Gate 
Includes (2) Hinges, Latch Gate Clamp, 38'L x 42'H 7900007 49U072 
Guardrails 
Portable Guardrail Section, Yellow Alloy Steel, 6 ft. 7900061 5KCX7 
Portable Guardrail Section, Yellow Alloy Steel, 8 ft. 1900062 5KCX8 
Portable Guardrail Section, Yellow Alloy Steel, 10 ft. 7900063 5KCX9 
Guardrail Post, 51'H 7901000 26X344 
Guardrail Base Assembly 
Galvanized Steel, 18" W x 18" L 7900060 5KCX6 
10K037 
+ 
Item 
Description No. 
Guardrails and Accessories 
Guardrail, 6 ft. 10K024 
Guardrail, 8 ft. 10K025 
Guardrail, 10 ft. 10K026 
Guardrail System Base 10K030 
Guardrail Toe Board Attachment, 10" 10K031 
Guardrail Toe Board Attachment, 2114" 10K032 
Guardrail Сатр Systems 0000 
Parapet Clamp Guardrail System 10K037 
Concrete Decking Guardrail Clamp 10K038 
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Honeywell 
‘MILLER 


DuraHoist™ Confined-Space Equipment 
= Meets OSHA, ANSI, and CSA standards 3-Pc. Portable Base 5RPT8— 


Portable Fl-Mrest Anchor loc Rata a ao 
Post—Provides 3 independent swiveling level setup on uneven su Шу Use 
connection points for anchoring fall-arrest қ i 
devices. Telescoping design collapses to Wit SREI. 

33" for transport and storage. Powder- 3-Pc. Portable Base 1XEP7— 
coated finish. Adjustable screws and built-in level 
indicator for easy setup on uneven 
surfaces. Max 29" offset. Use with 
1XEP6 and 2KTD1. 


Floor-Mount Sleeve—Use with 1XEP6 
or 2KTD1 for horizontal concrete or 
steel structures. 


1-Pc. Adjustable Mast—Quick-release 
pin allows easy collapsibility. 12" to 29" 
offset. 


2-Pc. Adjustable Upper Mast—Provides 
extra operating reach when needed and 
allows components to be used in various 
configurations. 


Adjustable Offset Upper Mast and 
Lower Mast Extension—Provide flex- 
ibility to extend height from 41" to 146" 
when used with 1XEP7. 2KTD1 adjusts from 


Bracket Assembly—Mounts winch to 
Adjustable Masts 1XEP6 or 2KTD1. 


Vehicle Hitch-Mount Sleeve—Easily 
installs on 2" hitch to provide a portable 
anchor connection for Adjustable Masts 


12" to 29". 1XEP6 or 2KTD1. 
Mfr. Item 
Description Е М H Model No. 

Portable Fall Arrest Anchor Post 107" 10%" 54 in DH-AP-1/ SRPT3 
1-pc. Adjustable Mast 55" 12" 74 to 89 in DH-3/ 1XEP6 
2-pc. Adjustable Upper Mast 6335 16" 46 to 63% in DH-23/ SRPT7 
Adjustable Offset Upper Mast 5" 22 to 38" 41 to 56 in DH-21/ 2KTD1 
Lower Mast Extension Ej 3 45 in DH-22/45 ^ 2KTD4 5RPT3 
3-pc. Portable Base 96 in 72 in 11 in DH-24/ SRPT8 
3-pc. Portable Base 50in 38 to 64 in 10 in DH-4/ 1XEP7 
Floor-Mount Sleeve, Zinc-Plated Steel 10 in 10 in 9% in DH-7ZP/ 1XEP9 
Bracket Assembly 16 in 1^in 6in DH-19-MILLER/ 1ХЕН2 
Vehicle Hitch-Mount Sleeve 4ft 48 in 3ft DH-12/ 2KTD5 


Advanced 
Confined-Space 
Equipment 

Portable Fall-Arrest Post— 
Compact and lightweight, 
designed for use on top of verti- 
cal platforms. Features 3 swivel 
anchor points that can rotate 360° 


for freedom of mobility for up to 3 
workers. 


5-Рс. Hoist System—Includes 
adjustable offset upper mast, 
lightweight lower mast, and 3-pc. 
base. 


38Y414 


Honeywell ` 
‘MILLER 


4-in-1 Davit Guard—Provides 


portable fall arrest, confined-space 
entry, and rescue system with 
davit and guardrail. Lightweight 
and durable, can be assembled 
without tools and folds down to 
less than 12" for portability and 
storage. 


Davit Arm—For portable fall 
arrest post rescue. Assembles 
easily to address material handling 
or rescue needs. 


Steel Anchor Base—For use in 
closed environments free from 
chemicals or moisture. 


Vehicle Hitch-Mount Sleeve— 
Installs into 2" hitch to provide 
portable anchor point connection. 
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Description 
Portable Fall-Arrest Post 


5-Pc. Hoist System 

4-in-1 Davit Guard 

Davit Arm 

Steel Anchor Base 

Vehicle Hitch-Mount Sleeve 


37-64" 
10in__8in 
41 in 5134in 


H 
30 % to 
54 V» in 
70% to 83" 
3in 
3 ft 


Mfr. 
Model 


8516691 


8518000 
8530352 
8516693 
8517412 
8510140 


Item 
No. 


5MNZ9 


5ММ278 
360706 
5МРА1 
5МРА2 
5МРАЗ 


QuickPick™ Rescue Kits 


= Meet OSHA and ANSI standards 

= 5:1 lifting ratio 

= Weight cap.: 400 Ib. 

Preassembled rescue solutions in an easy-to- 
store kit require only an overhead anchorage to 
employ. Backup Braking System acts as a fool- 
proof secondary fall protection device in case the 
rescuer accidentally releases the rope. Comply 
with ANSI 2359.4 Safety Requirements for Assisted 
Rescue and Self Rescue Systems, Subsystems and 
Components. 


Cable Mfr. Item 

Includes Length Model No. 
Back Up Braking System, 50 ft. QP/SOFT 38Y414 
Carrying Bag, Carabiner, 75 ft. QP/75FT 38Y415 


Miller WristBandit(TM) Tool 
Lanyard, Pole, Pulley, Rope, 
Rope Control Handle, Webbed 
Strap Pass-Through Anchor 


100 ft. QP/100FT 38Y416 
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SAFETY 
Confined-Space Rescue Equipment 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. ! 


492793 


Confined-Space 


Rescue Equipment 


= Meets ANSI 2359.4 standard 
(except 35KU76) 


Complete Confined-Space Rescue 
Systems—Prepacked systems with 
tripod are easy to transport and quickly 
deployed. Each device includes a 
storage bag. 310 Ib. workload cap. 


Tripod—Features 2 head-mount 
pulleys, nonskid foot pads, and 2-stage 
collapsible leg adjustment for secure, 
quick setup. With storage bag. 310 Ib. 


Rescue Self-Retracting Device 
(SRD)—3-way recovery device 
offers dual-mode SRL-R operation 
as a recovery winch and self- 
retracting lifeline. It includes a swivel 
carabiner and storage bag. 310 Ib. 
workload cap. 


Retrieval Yoke—Attaches securely 
to shoulder D-rings on confined- 
space retrieval harnesses. Spanner 
bar keeps yoke legs separated for 


Includes 
Complete Confined-Space Rescue Systems 
Tripod 492789 with Tripod Leg Bracket 497790, 
Winch 492787, and Storage Bags 
Tripod 492789 with Leg Bracket 497790, 3-Way 
Retrieval Rescue SRD 492788, and Storage Bags 


Tripod 492789 with (2) Leg Brackets 497790, Winch 497787, 
3-Way Retrieval Rescue SRD 492788, and Storage Bags 
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workload cap. 


Hoist—Personnel-rated. 310 Ib. work- 


unencumbered egress. Adjustable to 
wearer shoulder width. 
= Meets ANSI Z359.1-2007 


load cap. "T 
Includes Brand No. 
Тї curing Safety Chai d (3) Non-Slip Foot Pad 
eg Securing Safety Chain ап! on-Slip Foot Pads; 
Item Adjustable Working Height 55" to 91" with 6" Adjustments Falitech 487789 
Brand No. Tripod Leg Bracket 
Енді Pin, Installation Bolts Falltech 497790 
joist 
Falltech 492791 Carry Bag ч а Falllech 493Ғ87 
Rescue Self-Retracting Device (SRD) 
Falltech 492792 Galvanized Steel Cable, % in dia. x 60 ft Condor 407788 
Retrieval Yoke 
Faltech 492793 Polyesterbing with (2) Snap Hooks Falllech — 35KU76 
" А Honeywell 
Confined-Space Rescue Equipment MILLER 


= Meets OSHA, ANSI, and CSA standards 


Complete Confined-Space Rescue System—A 
MightEvac® self-retracting lifeline with rescue retrieval 
(SRL-R), tripod, carabiner, and pulley are provided along 
with heavy-duty equipment bags. 


Tripod—Rubber skid pads on feet and safety chain 
between legs enhance stability. 310-Ib. workload 
capacity. 
Includes 

Complete Confined-Space Rescue System 

7-ft. Tripod, Mounting Bracket, and MightEvac® SRL 

with 34e" 50-ft. Galvanized Cable Lifeline 

Tripod 

Adjustable; 52" to 89" 

ManHandler® Personnel-Rated Hoist/Winch 

Galvanized Steel Cable Lifeline, 346" dia. x 65 ft. 
MightEvac® SRL with Emergency Retrieval Hoist 

Cable Lifeline and Mounting Bracket, %46" dia., x 130-ft. 


Confined-Space Rescue Equipment 


Complete Confined-Space Rescue Systems— 
Lightweight, portable systems are easily set up and 
transported from one location to another. 


Tripods—Feature rubber skid pads on base and 
adjustable locking legs with safety chain. 350-Ib. 
workload cap. 


Winches—Use with independent fall-protection 
devices to raise and lower workers. 350-10. weight 
cap. 


Self-Retracting Lifelines (SRLs)—Feature 
retrieval winch for emergency rescue. Include safety 
hook with impact indicator. 900-Ib. max. arresting 
force and 420-Ib. weight cap. 


Boatswain Chairs—Feature heavy-duty polyester 
webbing and plywood seat. 


Rescue Wristlets—Keep victims upright during 
rescue operations. 


DuraHoist™ Confined-Space Equipment— 
= Meets OSHA, ANSI, and CSA standards 


Find even MORE on Grainger.com® 


ManHandler® Personnel-Rated Hoist/Winch— 
Rescue speed of 20 fpm. Built-in mounting bracket. 


MightEvac® SRL with Emergency Retrieval Hoist— 
The MightEvac® combines a MightyLite® self-retracting 
lifeline with a retrieval hoist for emergency evacuation. 
No annual factory certification required. Average rescue 
speed of 25 fpm. 310-Ib. weight capacity. 


Mfr. Item 
Model No. 
MR50GC-Z7/50FT 1XEU2 
51/7FT 57536 
8442-Z7/65FT 2JFC8 
MR130GB-Z7/130FT 36WA24 
Item 
Description/Includes No. 
Complete Confined-Space Rescue Systems 
7-ft. Tripod 5MGG6 and Winch 5MNY6 5MNZ2 
9-ft. Tripod 5MGG7 and Winch 5MNY6 5MNZ3 
Tripods 
7-ft. Tripod, Adjustable, 60" to 84" 5MGG6 
9-ft. Tripod, Adjustable, 84" to 108" 5MGG7 
Winches 
Galvanized Steel Cable, 4" dia. x 60-ft. 5MNY6 
Galvanized Steel Cable, Зе" dia. x 90-ft. 5MNY7 
Galvanized Steel Cable, 34e" dia. х 120-ft. 5MNY8 
Stainless Steel Cable, 4" dia. x 60-ft. 5ММҮ9 
Self-Retracting Lifelines (SRL) 
Galvanized Steel Cable, “в” dia. x 50 ft. 5MGHO 
Stainless Steel Cable, 31" dia. x 50 ft. 5MGH3 
Boatswain Chairs 
Plywood беа 3NGH9 
Rescue Wristlets 
With Center D-Ring, 12" 3NPW2 
With Center O-Ring, 18" 3NPW3 
DuraHoist™ Portable Confined Space System Components 
Portable Fall Arrest Anchor Post SRPT3 
1-pc. Adjustable Mast 1XEP6 
A Adjustable Upper Mast SRPT7 
Adjustable Offset Upper Mast 2KTD1 
Lower Mast Extension 2KTD4 
3-pc. Portable Base 5RPT8 
3-pc. Portable Base 1XEP7 
Floor-Mount Sleeve, Zinc-Plated Steel TXEP9 
Bracket Assembly 1XER2 
Vehicle Hitch-Mount Sleeve 2KTD5 
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ALLEGRO 
v 


Manhole Cover Hooks—Made of 5/8" forged hexagonal steel for 
the strength to lever up heavy covers. Choose straight or right-angle 
handle. 

a 300-Ib. capacity 


Manhole Lid Lifter—All-steel construction. Includes rubber grip for 
handle and foot. Recessable hook. 


Magnetic Manhole Lid Lifters with Dolly—2-position lifting 
points help one person break loose the most stubborn covers—up 
to 36" dia.—safely and with minimal back strain. Lifters collapse for 
easy transport and storage. 


Manhole Guardrail—Collapsible. Steel frame construction. Includes 
heavy-duty safety chains. 


Guardrail Winch—Mounts easily; 300-Ib. cap. Side pieces are 
aluminum, and winch bar is steel tubing with a 3" drum. Includes 2 
independent ratchet systems and automatic brake. 


Umbrella and Umbrella Stand—Heavy-duty, waterproof vinyl 
umbrella is safety yellow color for visibility. Easy stowage in the 
included bag. Sturdy 2-pc. metal pole can be pushed into the ground, 
strapped to a manhole guard rail, or used with 110537 metal stand; 
tilts for convenient placement. 


10K047 
Tent Heater—Steel housing with enclosed heating elements and a 


sealed motor. Raises the temperature 50°F. UL Listed; CSA Certified. 


Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
Manhole Cover Hooks p : 
_For 24' dia. Manhole, Flat Handle Cherne 251429 ЗТОН6 
For 24" dia. Manhole, 90° Handle Cherne 015443 ЗТСВ4 
For 36" dia. Manhole, Flat Handle Cherne 251438 3TCR7 
For 36" dia. Manhole, 90° Handle Cherne 015438 3TCR5 
Manhole Lid Lifter 
421 — 10K048 10К048 
Magnetic Manhole Lid Lifters with Dolly 
Steel Dolly and 660-Ib. Lift Weight Allegro 9401-25 5PTL7 
Steel Dolly and 900-Ib. Lift Weight Allegro 9401-26 32М768 
Aluminum Dolly and 660-Ib. Lift Weight Allegro 9401-25A  32MZ67 
. Aluminum Dolly and 900-Ib. Lift Weight Allegro 9401-26А — SPTNO 
Manhole Guardrail 
33'L x 33'W x 42'H = 10K047  10K047- 
Guardrail Winch 
With 72" x 35-ft. Dura-Plax Braided Rope Allegro 9401-10 — 6MKN6- 
Umbrella and Umbrella Stand = De al 
Umbrella 84" Dia., 92" H Allegro 9403 1UFG3 
Umbrella Stand Allegro 9403-05 110537 
Tent Heater 
110VAC, 1500W of 5000 Btu with 115 cfm Allegro 9401-50 — 3NPV5 
В ке ALLEGRO 
Venturi-Style Pneumatic Air Blowers v 
Use to ventilate explosive and hazardous vapors safely. Operate on compressed air or steam pressure 
up to 140 psi. 
INLET PRESSURE 
Inlet Base Overall Total Airflow, CFM | Air Consumed, SCFM Mfr. Item 
Connection — Dia. Length 40 psig 60 psig 80psig | 40psig 60psig 80 psig Model No. D 
Allegro — E ra 
Galvanized Steel Housing with Cast Aluminum Base 4 т 
?ШЇРТ_7%йп 16%in | 60 865 _ 1080 | 20 30 40 [9518-039  3TCK2 e 
YeinNPT 79Min 30 1^ in 960 1,135 1,310 20 30 40 | 9518-03 3TCK3 8 
TinNPT 11 иіп 44 Yin 2.100 2,560 3,020 20 60 80 | 9518-06 3TCK4 
1linNPT 14 %in 46 in 3152 4215 4,810 114 110 140 | 9518-08 3TCK5 
Plastic Housing with Cast Aluminum Base 
YinNPT 7 %in 16 іп 650 865 1,080 20 30 40 | 9518-138 — 5GVX7 
YinNPT 7%in 30 %in 960 1,135 1310 | 20 30 40 | 9518-13 56/Х8 
1inNPT 11 иіп 44 V in 2,280 2,560 3,020 40 60 80 | 9518-16 5GVX9 
1inNPT 14 ^in 46 in 3,620 4,215 4,810 80 110 140 9518-18 5GVYO 
INLET PRESSURE 
Inlet Base Overall Total Airflow, CFM Air Consumed, SCFM Mfr. Item 
Connection — Dia. Length 50 psig 70 psig 90 psig 50 psig 70 psig 90 psig Model No. 
Air Systems International | 
Galvanized Steel Housing with Cast Aluminum Base 
іп МРТ 7%sin 16%in | 935 1,274 142 | 38 ЕСЕ 64 А5І-100/ — 4YG44 
Yin NPT 7 %ein 32¥%in | 1,211 1,429 1,580 38 53 64 ASI-1200 1C089 
1inNPT  114in 44 in 2,770 3,340 3,752 76 99 127  ASI-2900 16093 
1іп МРТ 14%іп 46 ^ in 3,785 4,562 5,041 117 152 197 . ASI-4100 10095 
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15E886 
4YG70 
15E888 3WE66 

Confined-Space Fans, Blowers, and Accessories ЗАТЗО 
PLASTIC AXIAL FANS CENTRIFUGAL BLOWERS Pneumatic—Uses a compressed air source with a flow 
Nonhazardous location, standard 115VAC and 12VDC All except 5FYA1 are mounted on a light- capacity of 10 to 100 cfm and a pressure range of 10 to 
models are portable outlet fans constructed of orange weight tubular steel, dual-handle frame. 100 psi. Includes coalescing filter, regulator, and moisture 
polyethylene and are available with removable canister Polyethylene housing with 8" inlet and separator/lubricator. Static grounding lug installed for intrin- 
ducting. Hazardous location, explosionproof models outlet flange. UL Listed, CSA Certified. sic safety. 
are constructed of black conductive polyethylene to Я 
prevent static buildup and are available with conductive 115V—Models have gray housing, жкм : ; ; Р 
ducting. UL Listed, CSA Certified aluminum nonsparking blower wheel, Retractable, wire-reinforced design with cuffs on both 

` | i and include GFCI power cord, except sides. Conductive ducts include 18" ground wire on each 
STEEL AXIAL FANS Explosionproof Blower 5FXZ8 has a black end. 


Standard 115VAC fan 4YG70 runs at 72dBA at 1m for conductive housing and a grounding lug to 


extra-quiet operation. 4YG66 and 4YG68 are 1-pc. axial remove static electricity. SADDLE VENT VENTILATION ACCESSORY KITS 


н ; Include Saddle Vent with universal mount and 90? elbow. 
fans with attached polyethylene duct canister. 12VDC : 2 " Д : ! 
fan 4ҮС69 includ pend d with battery clips. UL Gasoline with Briggs & Stratton one 6-ft and 15-ft. length of 8"-dia. ducting, and duct 

Е IMCIUUBS POWET GOVO ANIUBRHOCY GUPS. Engine—Includes а 5-ft. remote steel ti isti 
Listed, CSA Certified. i Str age: санэт. 
exhaust hose to keep CO away from SADDLE VENTS 
STEEL AXIAL IN-LINE FANS blower's intake. Meets Cal/OSHA emission fi . : 
Fans can be installed in series for running long lengths standard. aa " Mies e 20 m larger. E 
of ducting. Include 8" or 10" duct adapters on each end Statio ошар IN: Nazar gous ventiaton Environments: 
of the fan. UL Listed, CSA Certified. бш - T і CONFINED-SPACE ACCESSORIES 
uci ax. Flow r. em iyi i 
Plastic AxiaTF Description Dia. HP in Free Air Model No. eee you design a system to 
astic Axial Fans * 
ТТАС Explosonproot пи от (УКЫР ТЫ 
xplosionproo in A cfm 4 
12VDC 8in Ta hp 848 cfm CVF-8DC 15Е889 S kai a ue mea a 
115VAC 12in Thp 1,866 сїт  О/Ғ-12АС | 39ҒМ/23 Dia. L Model No. Model No. 
Plastic Axial Canister Fans Ducting 
115VAC with 15-ft. Ducting 8in Ys hp 974 cfm CVF-15ACAN 15E887 8in 6ft SVH-6 2BC85 | SVH-CND86 ЗРАВ1 
115VAC with 25-ft. Ducting 8in Ys hp 974 сїт CVF-25ACAN 15Е888 8in 15 ft SVH-15 2AW22 |SVH-CND815  3PAR2 
115VAC Explosionproof with 15-ft. Conductive Ducting — 8 in Ys hp 974 сіт CVFISCANEX  15Е893 8in 25ft SVH-25 3AT30 |SVH-CND825  3PAR3 
115VAC Explosionproof with 25-ft. Conductive Ducting — 8 in Ys hp 974 сіт CVF25CANEX  15Е894 12in 15ft SVH-1215  39FW29 = = 
12VDC with 15-ft. Ducting 8 in Yi hp 848 сїт CVF-15DCAN 15E890 12in 25ft SVH-1225  39FW30 = = 
12VDC with 25-ft. Ducting 8in YA hp 848 cfm CVF-25DCAN 15E891 
115VAC with 15-ft. Ducting 12 in 1hp 1,866 cfm CVFi2CAN15 X 39FW24 25 Mfr. Item 
115VAC with 25-ft. Ducting 12 in 1hp 1,866 cfm CVF12CAN25 39ҒМ/25 „Description к Model No. 
Steel Axial Fan s Saddle Vent Ventilation Accessory Kits 
115VAC 8in % hp 1,395 сїт SVF-8AC 4YG70 Nonhazardous Locations " ЕТЕ ЗРАМ9 
Steel Axial Canister Fans Hazardous Locations V-CUPCND 3WE68 
115VAC with 15-ft. Ducting 8in Ys hp 870 cfm SVF-15ACAN  4YG66 Saddle Vent 
115VAC with 25-ft. Ducting 8 in Y hp 858 cfm SVF-25ACAN 4YG68 8 in Orange Vent, Standard 51-189  2AM94 
12VDC with 25-ft. Ducting 8 in 1/6 hp 796 сїт SVF-25DCAN  4Ү669 8 in Black Vent, Conductive SV-189CND 3WE69 
sien Вот 7 1,390 SVF-A0E  3WE67 _ "Conlinei-Space Nocessares арлы шн 
in/10 in 5 hp ‚390 cfm - - 
115VAC Explosionproof 8 in/10 in Ys hp 1,390 cfm SVF-10EXP 3WE66 Standard Duct to Duct 8" Plastic Connector SVH-88C —2AR79 
Centrifugal Blowers Conductive Duct to Duct 8" Galvanized Connector SVH-88CND 3PAR4 
115VAC 8in Yo hp 1,390 cfm SVB-E8EC 5ҒҮА1 Universal Mount to Fit Saddle Vent SV-UM . 2AT72 
115VAC 8in 34 hp 1,570 cfm SVB-E8 5FXZ6 Polyethylene Orange Carrier, Holds 50-ft. Duct SVEEDG25 5AH48 
115VAC 2-Speed 8in Yand 4 hp 0.7006 cfm SVB-E8-2 5FXZ7 tandard 90° Elbow for 2AM94 V-90 3AM63 
115VAC Explaslorprodt 8in 34 hp 1,570 cfm SVB-E8EXP 5ҒХ78 Conductive 90% Elbow for 3WE69 SV-90CND ЗРАН5 
Gasoline with Briggs & Stratton Engine 8in 127сс Engine 3,000 cfm SVB-G8 5ҒҮА0 Blower Intake Filter Holder m SVB-IFH9 — 3PAR7 
Pneumatic 8 in 4 hp 3,000 cfm SVB-A8 5FXZ9 Blower Intake Filter Element, 95% Efficient ЅҮВ-ІЕ95Т ЗРАВ8 
Duct Max. Flow Mfr. Item 
ілі Description К Dia. HP in Free Air Model No. 
onhazardous Location Kits 
Plastic Axial Fans 
115VAC with 25-ft. Ducting 8 in Ўв hp 974 cfm CVF8A25KIT 15E899 
2106 wlth S Ducting 8in TA hp 848 сїт CVF8D25KIT 15E901 
entrifugal Blowers 
115VAC 8 in Ye hp 1,390 сїт ^ SVB-E8CUP БЕҮАЗ 
115VAC 8in 34 hp 1,570 сїт ^ SVB-E8SCUP 5ҒҮА4 
Т 5VAC 2-Speed 8in Жапа һр 0.7006 cfm ^ SVB-E82CUP 5ҒҮА5 
asoline with Briggs i i " 
and Stratton Engine 8in 127cc Engine 3,000cfm | SVB-G8CUP 5FYA6 
115VAC 8in Ys hp 1,395 сїт _ SVF-8ACUP  2ELN8 
115VC, Inline 8inlüin hp 1,390cfm ^ SVF-10ECUP 2ELN9 
Hazardous Location Kits 
Plastic диа) Fan 
115VAC Explosionproof with i 
15-ft. Conductive Ducting 8in Vs hp 974 cfm CVFEX15KIT 15E897 
- = = - 115VAC Explosionproof with i 
Confined-Space Ventilation Kits eet Conducte buong — 90! Яғ _S74cim_CVFENZ5KIT_ тв 
Available for nonhazardous and hazardous locations. Kits include fan or blower, Pneumatic ios i ЕШ ір 3,000 zm SB ARCO 5ҒҮАТ 
Saddle Vent, universal mount, 90° elbow, one 6-Н. duct, one 15-Н. duct, or one -steel Axial In-Line Ear. a 11р 30m = 
25-ft. duct and duct carrier. 115VAC, Explosionproof 8in10in “hp 1,390 cfm ^ SVFTOEXCUP 2ELP1 
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5GVT8 3PAL6 
ALLEGRO Duct Max. Flow Mfr. Item 
т | — Description Dia. HP in Free Air Model No. 
Plastic Axial Fans 
= 115\/АС 8in Ya hp 831 cfm 9533 {UFG4 
Confined-Space Fans, 115VAC w/Canister and 15 ft. Ducting біп Ya hp 831 cfm 9533-15 1UFG5 
BI d A - TUNE w/Canister and 25 ft. Ducting 8 in % hp 831 cfm 9533-25 1UFG6 
115VAC Explosionproof 8 in 5 hp 900 cfm 9538 3PAK1 
owers, an ccessories 115VAC Explosionproof w/Canister and 15 ft. Ducting 8 in Ys hp 900 cfm 9538-15 3PAK2 
Designed for positive and negative ventilation. TIVA Explosionproof w/Canister and 25 ft. Ducting : in 2 һр 20 cim ed D 
in ^ hp cfm 
а i А А 12VDC w/Canister and 15 ft. Ducting 8in Y hp 816 cfm 9536-15 1UFG8 
Plastic Axial Fans—Lightweight and quiet. "n 12VDC w/Canister and 25 ft. Ducting 8 in Yi hp 816 cfm 9536-25 TUFGS 
Constructed of durable polyethylene with a built-in TR — 2 іп 1 hp 1822 cfm 8 SEE. Eae 
Н " w/Canister an . Ducting In p. ы cim Ы 
handle. Fans that include a canister assembly attach їо  —ff0VAC w/Canister and 25 ft. Ducting 12in hp 1,842 сіт 9543-25 6PTP5 
e intake or exhaust side of a blower. Fans with explo- 115/А 12in 1 hp 2,180 cfm 9539-12 5GVX4 
ШЕ intak haust side of abl г th expl DDC: 12i Y 1,450 9539-12DC үүө 
: А in ^ hp ,450 cfm - 
sionproof motors meet Class 1, Div. | and І, Groups C & — -115VAC Explosionproof 12 in VAT 1475 cfm 9530-12EX 56/Х6 
D and Class Il, Div. | and Il, Groups F & б. Fans with DC TISVAC а а а 1б in 1 hp 3200 cfm шш З7М200 
" Ü H w/Canister and 1 . Ducting In p. in cim = 
motor include power cord with battery clips. J IBVAC w Canister and 25 ft. Ducting 16 in hp 3200 сіт 9553-25  32MZ62 
Steel Axial Fans—Steel construction with handle for  SteelAdalFans $n v hp 1275 cfm 9513 GMKNS 
easy transport. 4UDK1, 3PAK4, and 3PAK5 meet Class TISVAC э ft Fueling Н Ш Й hp 129 E m "EJ H 5 н 
1, Div. | and Il, Groups C & D and Class Il, Div. | and 115VAC Explosionproof. біп ў T 890 cfm 9514-06 4UDK1 
Il, Groups F & б. 32MZ58 meets Class І, Div. | and II 12VDC w/25 ft. Ducting 8 in YA hp 1,150 cfm 9506-25 5GVT9 
: p , | 125VAC Explosionproof 12in VA 1,636 cfm 9509-01 3PAK4 
Groups B, C, & D and Class Il, Div. | and Il, Groups F & б. TEVA P fin n 3400 ЕШ 0515 ta 
. 2 " x In Қ cim 
Steel Axial Fan Air Bags—All-in-one portable axial 115VAC Explosionproof 16 in Y lí 2.900 cfm 9515-01 3PAK5 
ні = 115/230VAC Explosionproof 16 in 1 hp 4,839 cfm 9515-50EX _ 32MZ58 
fan system built into a heavy-duty polyester bag. T1BVAC 20in VAN 4650 cfm 9525 56/07 
Zippered ends allow blower to be used without remov- 115/230VAC 20in 2 hp 7,500 cfm 9525-50 50/08 
i j 115/230VAC Explosionproof 20 in Y hp 4,650 cfm 9525-01 5GVU9 
ing unit from the bag. 115/230VAC Explosionproof 20 in 1 hp 6,837 cfm 9525-50EX 32М759 
Plastic Centrifugal Blowers—Polyethylene construc- TC SEA Ducting 8in Ji hp 760 сіт 9535-08 2KJH8 
tion with a built-in handle and 8" flange on intake and p 2-Speed СЕ 1. Ducting 12 in 2 hp 1,840 cfm m ME 
; -Speed wi . Ducting in 5 hp ,900 cfm - 
2 m 5GVU5 and 5GVU6 are UL Recognized, Plastic Centrifugal ШПНЕ з 
ertified. 115VA 8 in Y hp 1,066 cfm 9504 5GVU5 
110VAC 8 in 3 hp 1,570 cfm 9504-50 5GVU6 
Ducting—Retractable with wire-reinforced design. Gasoline Арату Engine 8 n 5.7 hp 2000 10 3000 ctm 8205 ЗП 
Cuffs on both sides ease attachment. Conductive STANDARD | CONDUCTIVE 4 Outlet Mir. Item 
ducting prevents static buildup in hazardous locations. | Mir. Item Item Description Size Model No. 
кн | Dia. L — Model No. No. Manhole Ventilation System Р 
Manhole Ventilation Systems—Low-profile manhole Ducting SE DOT APN ЗРАКЕ n ТОЛЫ etis 8 in 9510-50 5GVY1 
air vent, 90? elbow, and built-in mounting all in 1 unit. т Se PALT ЗРАК and Built-In Mounting 12 9510-60 32М263 
Include collapsible duct for easy entry, stored in a small 12 n 1 ott 3550 SEALS ЗАКЕ Confined-Space Accessories - ТЕКТЕН 
storage bag. Ducting is vinyl and polyester with PVC T6in 1504 9600 | 1UFH3 3PAL1 Duct Storage Bag 12in, 16 in, 2011 9600-45 6MKL6 
coating. Systems are compact, lightweight, and not I E Ш 5T 2507 T m E Duct Storage Canister on о OMKE? 
шу conductive. Made from linear low-density 20in 25 ft 9650 5GVX1 5GVX3 tn 9500-01 ЕКІ? 
olyethylene. TY in Е 
potyethy Duct-to-Duct Connector Tõin 9800-01 EMKNT 
Confined-Space Accessories—Individual compo- 20 in 96507 — 6MKN? 
Я $s Үр Connector 8 in 9500-Y 32MZ64 
nents to help design a system to address specific needs. 12in 9550-Y 32М765 
ALLEGRO 
Confined-Space Ventilation Kits т 
Kits include blower, 6 and 15 ft. of ducting with storage bag, and Manhole Ventilation System 5GVY1. 
Duct Max. Flow Mfr. Item 
Description Dia. HP in Free Air Model No. 
Axial Fan Kits 
Plastic Housing, 115VAC 8in Ys hp 831 сіт 9520-33M 5MWH1 
Plastic Housing, 115VÀC 12 in Thp 1,842 cfm 9520-43M 32MZ76 
Plastic Housing, 12VDC 8in Ys hp 816 сіт 9520-36M SMWHO 
Plastic Housing, 12VDC 12 in Yi hp 1,330 cfm 9520-46M 32MZ77 
Steel Housing, 115VAC 8 in hp 1,275 cfm 9520-14M 5MWH3 
Steel Housing, 12VDC 8 in Yi hp 1,150 cfm 9520-06M 5MWH2 
Plastic Centrifugal Blower Kits 
115VAC 8 in Y hp 1,066 cfm 9520-04M 5GVU0 
115VAC 8 in v4 hp 1,570 cfm 9520-50M 56VU1 
115VAC Explosionproof 8in 3A hp 1,570 cím 9520-03M 5GVU2 
Gasoline w/Subaru Engine 8in 5.7 hp 2000 to 3000 cfm 9520-05M 5GVU3 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1799 


SAFETY 
Multi-Gas Detectors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


e Ammonia: NH3 
e Carbon dioxide: CO; 


Gas Abbreviations 


• Iridium: IR 
e |sobutylene: C4H в 


iNet Gas Detection Service 


iNet helps you manage 


You'll get: To find out more about 


* Carbon monoxide: CO 


your portable gas detection 


how the iNet Gas 


e Chlorine: Cl; 

e Chlorine dioxide: ClO, 
* Combustible: LEL 

e Hydrogen: Н, 

e Hydrogen cyanide: HCN 
e Hydrogen sulfide: HS 


e Methane: CH, 

e Nitrogen oxide: М0; 
* Oxygen: 0; 

e Pentane: С5Н{2 

e Phosphine: РН; 

e Sulfur dioxide: 50; 


program while having 
access to the tools and 
reports that show how your 
equipment is being used 
and what it's detecting. 


Ventis Pro5 with Integral 
Sampling Pump 
53DH07 


INDUSTRIAL 
SCIENTIFIC 


Ventis Pro Series 
Multi-Gas Detectors 


= 95dB audible, visual, and vibrating alarms 

= "Man down" alarm and dedicated panic button 

= ІР68 rated protection against dust and water damage 
= iNet and DSX Docking Station compatible 


* Expert help when 
you need it 


e A safer workplace 
* Cost savings 


Detection Service works 
and how to get started, 
go to grainger.com/ 
iNetService 


Highly adaptable devices not only monitor multiple gases at 
once, but also feature streamlined messaging capabilities 

to help users respond effectively to hazards. The rugged 
polycarbonate housing with protective rubber overmold has 
reinforced high-contact areas to help prevent wear from fric- 
tion, plus a raised plastic rail to help protect sensors when 
the instrument is face-down. 

Flexible interface with customizable text can keep onscreen 
messaging as simple as "EVACUATE" or "VENTILATE," to 


and use. 


52HN76 


conditions. 


or "VENTILATE." 


safety. 


tests, calibration, and settings changes. 


Description ног Banery ЧЕГ tem һер reduce nuisance alarms and false evacuations. The 
van Ie Мав ы backlit liquid crystal display can also show full-screen 
LEL, CO, HS, $0, 0; range 12 һг  VP5-KJ431101111 — 53DH08 identi i 
Ventis Рго5 with LENS Wireless and Integral Sampling Pump alarms that let users identify the source and type of hazard in 
LEL, CO, HS, SO», 0; Orange  18hr VP5-KJ532111111  53DHg; emergencies. 
LEL, CO, HoS, МНҙ, 0; Black  18hr  VP5-KJ632110111 — 53DH09 i i » 
LEL,COVIR CO, H:S, 0; — Black  32hr  VP5-U1232110111 —53DH10 LENS Wireless Eemo ooy lets team ДЕШН, receive read 
LEL, СО,ЛА, CO, NH, Oz Orange  32hr ҮР5-/1632111111 53DH11 1105 and alarms from peers’ monitors for quick man-down, 
panic, or gas hazard response. 
Sensor Mfr. Item rere А 7 
Description Range Model No. iAssign tagging lets you track user exposure and site 
Replacement Sensors i i i 
ps 010500 ppm — л? теазигетепї ы even when different Ventis Pro Series gas 
p. = 0 0207, а 55304-3 4 208 monitors are used from day to day. 
entane to = i i 
CEL ШШЕ, Tto 100% 171553041. 441707 Тһе monitors can be used for personal protection, or 
CH, , 0 i Eid ! ШЕЕ 21/5 order with pump for confined-space applications. Sensor 
CO to 2000 ppm 7155306- 491791 i i j iti 
үз Seres Six 010500 ppm 171553067 19793 options include flexible slot positions to adapt to a range of 
Oto 150 ppm MERE] 49J792 . applications. 
20, T SEPT pom ЦА 229062 451701 Note: Ventis Pro series use the same DSX Docking Stations and accessories 
ШП Low Oto 7000 ppt ppm 17155306-G 49JZ90 ^ as the Ventis МХА Multi-Gas Detectors; find them on page 1801. 
- - ш, - INDUSTRIAL 
Radius BZ1 Area Monitors with LENS Wireless SCIENTIFIC — 
А = i Mtr. Item 
. 108dB audible and gas/non gas visual alarms Description Model No. 
= Multiple sensor options, including PID, to detect up to 7 gases ниш В71 Area Monitors with LENS Wireless 
; i i j LEL, BZ1-K003000111 — 52HN96 
du. s ee oe 1. 12. em CEL: Ps, 0; ; B71-K023000111 —52HN92 
orksite gas hazard monitors are engineered for long-lasting, LEL, CO, Н,5, В71-К123000111 52НМ76 
9 9 pda LEL. CO, н, 0; PID BZi-K1230ROTi 52НМ88 
easy-to-operate detection and protection. The modular design LEL CO, Н5, 07, 50; BZ1-K123500111 52НМ84 
allows for smaller instrument inventories and enhanced uptime in um T0 FoS, Ux SO; m — чаша кшш ки 
the field. Text-based configuration and navigation simplifies setup ELO, га изи ces ай KO03001113 пар 
LEL, Н,5, 0; Ел: -K023001111 ФОНДО 
LEL, 00. 95, 0, В71-К123001111 52НМ78 
і itors—| i i LEL, CO, HS, 0; PID BZ1-K123501111 52НМ86 
Radius BZ1 Area Monitors—Preconfigured LENS Wireless LEL CO Н 5-02-50 BALXI2SORTTTI SOHNE 
networking connects devices at turn-on, for instant gas readings LEL CO, HS, 0;, 50; PID BZi-K1235R1111  52HN82 
i i SafeCore Modules ` 
that can help your team react quickly to emergencies. FEL, CO, H:S, 0, SCKT23000111 ВОНР 
= Include SafeCore Module with DualSense Technology LEL CO, HS. 05, S05, PID SC-K1235R0111 _52HP05 
: | LEL, CO, Н;5, 0; SC-K123001111 ^ 52HP03 
SafeCore Modules and Radius BZ1 Base—Proprietary, PER 0, HS. 02 $02, PID SC-K1235R1111 52НР07 
i iti i i adius BZ1 Base 
interchangeable SafeCore Modules house critical tech including Without SafeCore Module (Sold Separately) 18109431447  52HP54 
sensors, software, wireless, and pumps (on select models). Smart “DSX Docking Stations 
sensors are positioned face-down in the modules to help reduce false alarms from weather Sandalone with ch 6 Gas Inlet Ports 18109308161 ИН 
i Cloud-Connected with 3 Gas Inlet Ports 18109396-131 52HP49 
a. . | А m . А Standalone with 3 Gas Inlet Ports 18109396-031 52НР48 
Modules fit into the durable, weather-resistant Radius Base, which has built-in audio and visual 
alarms designed to capture attention even in high-noise environments. Swap out modules to қ T т. КЫН п 
Switch sensor setups or change from a nonpumped module to a pumped one for confined- ылы Somers cus an » 
space sampling. The large display shows customizable alarm messages such as "EVACUATE" 0to1500ppm 17156650-1 52HP24 
р ping ge isp'ay 9 CO, H; Low 010 1000 ТЦ 17156650-G 52HP33 
0/Н;5 Oto 1500 ppm 17156650-J 52HP35 
А HS 010500 ppm 17156650-2 52HP25 
DualSense Technology employs 2 sensors to detect the same gas, to help increase worker 0; 0 to 30 ppm 17156650-3 52HP26 
NO; 010150 ppm 17156650-4 52HP27 
i шш жш 
* " uer ; 10 ppm Ң 
DSX Docking Stations—Designed to dock a SafeCore Module for data downloads, bump Cl 01050 pom 17156650-7 52HP30 
Н; 0to2000ppm 17156650-C 52HP32 
ЫН.» 010100 ppm 17156650-K 52HP36 


1800 GRAINGER. 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
Multi-Gas Detectors 


V-Cal Calibration 
Station 
6UAV4 


INDUSTRIAL 
SCIENTIFIC 


Ventis MX4 Multi-Gas Detectors 


= 95dB audible, bright LED and vibrating alarms 

= DSX Docking Station and iNet compatible 

= Backlit LCD 

True portability with multi-gas detection in single-gas size. Configured for 
non-pump applications or with an integral pump for sample draw applications. 
Available with a tough, safety orange overmold for visibility of the instrument in 
dark environments. Detectors with diffusion include calibration cup. Detectors 
with pump include calibration tubing and sample tubing. All detectors include 
desktop charger and rechargeable batteries. 


DSX Docking Stations—Maintenance stations provide easy gas detector 
bump tests and calibration, with automated record-keeping to help preserve 
compliance data. 


Cloud-Connected 442635 offers automatic schedule tracking with email alerts 
and notifications about worker exposure and instrument use and service needs. 


Standalone 442637 automatically detects calibration gas type and expiration 
date when a cylinder is connected. It can automatically print bump and calibra- 
tion certificates to a USB direct-connect printer (sold separately). 


V-Cal Calibration Stations—Allow for quick and easy calibration or function 
(bump) testing of the monitor. Stand-alone operation; PC not required. 


Mir. Item 
Description Model No. 


Detectors with Diffusion 


CO, H2S, LEL, 02, Lithium-lon/12hr., Black VTS-K1231100101 6XFK9 
CO, H2S, LEL, 02, Lithium-lon/12 hr, Orange VTS-K1231101101 6XFLO 
CO, H2S, LEL, 02, Lithium-lon/20 hr, Black VTS-K1232100101 6UAU6 
CO, Н25, LEL, 02, Lithium-lon/20 hr, Orange VTS-K1232101101 6UAU7 
Н25,, LEL, 02, S02 Lithium-lon/20 hr, Black VTS-K5232100101 6UAU8 
Н25,, LEL, 02, 502 Lithium-lon/20 hr, Orange VTS-K5232101101 6UAU9 
Detectors with Pump 

Н25, LEL, 02, S02, Lithium-lon/20 hr., Black VTS-K5232110101 6UAVO 
Н25, LEL, 02, $02, Lithium-lon/20 hr., Orange VTS-K5232111101 6UAV1 
CO, Н25, LEL, 02, Lithium-lon/20 hr., Black VTS-K1232110101 6UAU4 
CO, H2S, LEL, 02, Lithium-lon/20 hr., Orange VTS-K1232111101 6UAU5 
Replacement Sensors 

02 17134461 SJNLS 
Н25 17134479 5JNL6 
co 17134487 5JNL7 
CH4, LEL 17134495 5JNL8 
N02 17134503 6UAX1 
502 17143595 6UAX2 
DSX Docking Stations 

i Cloud-Connected with 3 Gas Inlet Ports 18109327-131 442035 
Standalone with 3 Gas Inlet Ports 18109327-031 447637 
V-Cal Calibration Stations for Detectors with Diffusion 

Single Unit КЕЕ І 18108631-00 6UAV4 
V-Cal Calibration Stations for Detectors with Pump 

Single Unit 18108631-10 6UAVS 
Accessories 

Replacement Battery Kit, AA Alkaline/8 hr, Black VTSB-301 6UAV9 
Replacement Battery Kit, AA Alkaline/8 hr, Orange VTSB-311 6UAWO 
Replacement Battery Pack, Li-lon/12 hr, Black VTSB-101 6UAW1 
Replacement Battery Pack, Li-lon/12 hr, Orange _ VTSB-111 6UAW2 
Replacement Battery Pack, Extended Range Li-lon/12 

hr With Pump / 20 ir Without Pump, Black VTSB-201 GUAWS 
Replacement Battery Pack, Extended Range Li-lon/12 

hr With Pump /20 Rr Without Pump, Grange VISE-211 GUAWA 
Single Unit Battery Charger 18108191 6UAWS 
Single Unit Charger w/Datalink Cable 18108209 6UAWG 
Single Unit Automotive Vehicle Battery Charger, 12VDC 18108651 6UAW7 
Single Unit Truck Mount w/12VDC 

Adapter Vehicle Battery Charger 18108652 SUAWE 
Single Unit Truck Mount, Hard Wired 

Vehicle Battery Charger, 12VDC 18108653 GUAWS 
6-Unit Battery Charger 18108650-0 6UAXO 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


ind Gas Abbreviation information on page 1800. 


Detector 
1TAL1 
Confined 
Space Kit 
INDUSTRIAL 1TAW3 
SCIENTIFIC 


iBrid MX6 Multi-Gas Detectors 
and Confined-Space Kits 


= 95dB audible alarm 

= DSX Docking Station and iNet compatible 

Readings are shown on a high-visibility full-graphic LCD. Feature 5-way naviga- 
tion button and concussionproof overmold housing. Each includes calibration 
cup with tubing, belt clip, carrying case, and desktop charger. 


Confined-Space Kit—Contains detector, sampling pump with 10 ft. of tubing, 
Li-ion 36-hr. battery, single unit charger, spare alkaline battery pack, calibration 
cup with tubing, calibration gas and regulator, and carrying case. 


DSX Docking Stations—Gas detector maintenance stations provide easy 
bump tests and calibration, with automated record-keeping to help preserve 
compliance data. 


Cloud-Connected 442038 can automatically track bump test and calibration 
schedules, and send email alerts and notifications about worker exposure and 
instrument use and service needs. 


Standalone 44ZC42 automatically detects calibration gas type and expiration 
date when a cylinder is connected. It can automatically print bump and calibra- 
tion certificates to a USB direct-connect printer (sold separately). 


Mfr. Item 


Description Model No. 


Detectors with Diffusion 


CO, H2S, LEL, 02, Alkaline/10-1/2 hr. MX6-K1230301 1TAL1 
CO, LEL, 02, Alkaline/10-1/2 hr. MX6-K1030301 1TAL3 
Н25, LEL, 02, Alkaline/10-1/2 hr. MX6-K0230301 1TAL2 
LEL, 02, Alkaline/10-1/2 hr. MX6-K0030301 1TAL4 
Detectors with Pump 

CO, H2S, LEL, 02, PID, Lithium-lon/36 hr MX6-K123R211 1TAL6 
CO, 602, LEL, 02, Lithium-lon/36 hr MX6-R1030211 1TAL7 
Confined-Space Kit 

CO, H2S, LEL, 02, PID, Lithium-lon/36 hr MX6KIT-K123R211 1TAW3 
Replacement Sensors 

LEL 17124975-K 1TAN2 
02 17124975-3 1TAN1 
H2S 17124975-2 1TAL9 
co 17124975-1 1TAL8 
CH4, IR 17124975-N 1ТАМ4 
C02, IR 17124975-Q 1TANS 
PID, VOC 17124975-R 1ТАМЗ 
DSX Docking Stations 

i Cloud-Connected with 3 Gas Inlet Ports 18109329-131 442038 
Standalone with 3 Gas Inlet Ports 18109329-031 447042 
Accessories 

Motorized Sample Draw Pump 18106765 1TAT3 
Charger w/Datalink Cable 18107094 1TAN9 
Vehicle Battery Charger, 12VDC 18107011 1ТАТ1 
5-Unit Battery Charger, 120VAC 18107136 1TAT2 
Replacement Battery Kit, AA Alkaline, 10% hr. 17131046-3 1ТАМ6 
Replacement Battery Pack, Li-ion, 36 hr. 17131038-2 1TAN8 


SAFETY 


Single Gas Detectors & Gas Cylinders 


Scan. Order. Done. =S 
Details on page A1. EIE 


46C109 


Tango TX1 Single Gas Detectors 


= 100dB audible, visual, and vibrating alarms 

= ІР66/67 ingress protection 

= DSX Docking Station and iNet compatible 

Detectors can be ordered as a carbon monoxide, hydro- 

gen sulfide, sulfur dioxide, or nitrogen dioxide instrument. 
DualSense technology includes 2 of the same sensor for the 
detection of a single gas through a proprietary algorithm and 
displayed as a single reading to the user. Feature segment 
liquid crystal display and 2 button keypad. Top of case is 
designed with polycarbonate with a rubber overmold and 
the bottom is conductive polycarbonate. Replaceable lithium 
nonrechargeable battery provides 3-yr. run time. 


Sensor Mfr. Item 
Description Range Model No. 
Tango TX1 Gas Detectors 
co 0 to 1000 ppm TX1-1 460108 
HS 010 200 ppm TX1-2 466109 
NO; 0 to 150 ppm TX1-4 46C110 


INDUSTRIAL 

SCIENTIFIC 
DSX Docking Stations—Maintenance stations provide easy 
bump tests and calibration, with automated record-keeping to 
help preserve compliance data. 


Cloud-Connected 442048 offers automatic schedule tracking 
with email alerts and notifications about worker exposure and 
instrument use and service needs. 


Standalone 44ZC43 automatically detects calibration gas 
type and expiration date when a cylinder is connected. It can 
automatically print bump and calibration certificates to a USB 
direct-connect printer (sold separately). 


Mfr. Item 
Description Model No. 
DSX Docking Stations 
i Cloud-Connected with 3 Gas Inlet Ports 
Standalone with 3 Gas Inlet Ports 
Replacement Battery 


18109330-131 442048 
18109330-031 442043 


17154367 460112 


50; О їо 150 ppm TX1-5 46C111 


GasBadge Pro Single Gas Detectors 


= 95dB audible, visual, and vibrating alarms 

= |P66/67 rating for water and dust ingress 

= DSX Docking Station and iNet compatible 

Feature continuous event logging record of past 15 alarm 
events. Reusable unit with interchangeable sensors. Minimum 
1-yr. data logging capacity. Lithium battery lasts 2600 hr. 


GasBadge Datalink—Connects via a graphic software 
package and USB PC connection. Allows download and 
viewing of alarm events. 


Sensor Mfr. Item 

Description Range Model No. 
Gas Detectors 
co Oto 1500 ppm 18100060-1 6NE64 
HS 010500 ppm  18100060-2 ^ 6NE63 
0; 010 30% v/v 18100060-3 6МЕб5 
Replacement Sensors 
co 010 1500 ppm 17124983-1 1TAY6 
HS 010 500 ppm 17124983-2 1TAY7 


Lithium Nonrechargable Battery 


INDUSTRIAL | | 
SCIENTIFIC 

DSX Docking Stations—Maintenance stations provide easy 
bump tests and calibration, with automated record-keeping to 
help preserve compliance data. 


Cloud-Connected 44746 offers automatic schedule tracking 
with email alerts and notifications about worker exposure and 
instrument use and service needs. 


Standalone 447632 automatically detects calibration gas 
type and expiration date when a cylinder is connected. It can 
automatically print bump and calibration certificates to a USB 
direct-connect printer (sold separately). 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Datalink — КЕ Е 
Single Unit 18106260 2PY62 
DSX Docking Stations 


i Cloud-Connected with З Gas Inlet Ports 18109331-131 447046 
Standalone with 3 Gas Inlet Ports 18109331-031 447032 


0; Oto 30% Vol 171249835 1ТАҮ8 


1802 


GRAINGER. 


Calibration Check Gas Cylinders 


For calibration and maintenance of Industrial Scientific gas monitors. Certified component concentrations. 
Cylinders require regulator (sold separately). Kits include cylinders, regulator, and carrying case. Flow 
Regulator 2NXL2 attaches to cylinder to provide proper flow rate and indicates when it is empty. 


C5H12, H2S, 02 58L 
C5H12, CO, H25,02 581. 


Find even MORE on Grainger.com® 


18102188 SHP59 
18102189 5НР60 
C5H12, CO, 02 103L 18102269 5НР82 


INDUSTRIAL 
SCIENTIFIC 


Cylinder Mfr. Item 
Gas Mixture Cap. Model No. 
Calibration Gas Cylinders "m Ieee 07738 
7100 ppm CO, 18% 02, 25% LEL Pentane | 4L 18109190 36J508 
100 ppm CO, 25% LEL Pentane, 25 ppm Н25, 18% 02 EI 
~ 100 ppm CO, 2.5% Methane, 25 ppm Н25, 18% 02 58L 9 
25 ppm NH3 58 L 18102151 
100 ppm CO, 25% LEL Pentane, 25 ppm H2S, 18% 02 58 L 18109155 
2.5% CH4 103 L 18101378 
18% 02, 25% LEL Pentane | m 1031 18109173 
20.9% Zero Grade 02 103L 18101584 
50 ppm co 103 L 18102230 
100 ppm CO, 18% 02, 25% LEL Pentane 1031 18109165 3 
100 ppm CO, 25% LEL Pentane, 25 ppm Н25, 18% 02 1161 18109157 36.4716 
Gas Cylinder Mfr. Item Mfr. Item 
Type Size Model No. Description Model No. 
Calibration Gas Kits Gas Cylinder Regulators 
CH4, CO, Н25, 02 581 18102275 5НР85 Regulator for 34L 18100933 1VK90 


18103564 1М126 
18102509 11124 
18105841  2NXL2 


Demand Flow Regulator for 34L 
Demand Flow Regulator for 58/103 L 
Demand Flow Regulator for 34/58/103L 
with iGas Pressure Switch 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Honeywell 


BW GasAlertMicroClip XL 
Multi-Gas Detectors 


Slim, compact units have concussionproof 
housing, easy-to use 1-button operation, and 
an easy-to-navigate interface. IntelliFlash 
feature provides continuous visual confirmation 
of detector operation and compliance. Include 
rechargeable lithium polymer battery, charging 
adapter, and calibration/test cap and hose. 


Black Housing 


Yellow Housing 


Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Model No. 
Detectors 
LEL, 0;, H;S, CO MCXL-XWHM-B-NA 35HY03 MCXL-XWHM-Y-NA 35НҮ04 
LEL, 0;, HS MCXL-XWHO-B-NA 35HY07 MCXL-XWHO-Y-NA 35НҮ08 
LEL, 0, CO MCXL-XWOM-B-NA 35HY05 MCXL-XWOM-Y-NA 35НҮ06 
LEL, 0; MCXL-XW00-B-NA 35HY17 MOXL-XWO00-Y-NA 35HY18 
02, CO MCXL-X00M-B-NA 35HY13 MCXL-X00M-Y-NA 35HY14 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Replacement Sensors 
LEL SR-W-MP75C 33N517 
02 SR-X2V 57Х65 
H2S SR-H-MC 9JEC7 
CO SR-N-MC 8VY13 
Accessories 
Manual Aspirator Pump Kit with 1 ft. Probe МС-А501 91:19 
Vehicle Battery Charger, 12/06 GA-VPA1 8PZM7 
Datalink Kit with Fleet Manager ІІ Software GA-USB1-IR 9LNA2 


BW GasAlertQuattro Honeywell 
Multi-Gas Detectors 


Easy-to-use 1-button operation with graphic LCD and 
easy-to-identify icons indicating operational data such 
as bump test and calibration status to ease onsite 
auditing. IntelliFlash feature provides continuous visual 
confirmation of detector operation and compliance. 
5ZYY3 includes a rechargeable battery pack and wall 
charger. 33N506 includes a 3 AA alkaline battery pack. 


Confined Space Kit—Includes detector, manual 
aspirator kit, IR connectivity kit, calibration cap, regula- 
tor, sampling probe, calibration gas, and rechargeable 
battery pack. 


Mfr. 
Description Model 
Detectors 
CO, Н25, LEL, 02 
CO, H2S, LEL, 02 
Confined Space Kit 
CO, H2S, LEL, 02 
Replacement Sensors 


QT-XWHM-R-Y-NA 
QT-XWHM-A-Y-NA 


QT-XWHM-R-Y-NA-CS 


(В L) Combustible Gases SR-W04-75C 
2 SR-X2V 
H2S SR-H04-SC 
Accessories 

Manual Aspirator Pump QT-ASO1 
Sampling Probe GA-PROB1-1 
Rechargable Battery Pack QT-BAT-RO1 


Honeywell 


BW GasAlertMicro 5 Series 
Multi-Gas Detector 


Includes specified sensor(s), concussionproof 
housing, data logging, calibration/test adapter and 
hose, rechargeable lithium polymer batteries, and 
charging adapter. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Detector 
CO, H2S, LEL, 02 M5-XWOY-R-P-D-Y-N-00 33N505 
Replacement Sensors 
LEL SR-W04 3WRH1 
CO, H2S D4-RHM04 3WRG9 
Accessories 
Motorized Sample F 
Draw Pump Kit M5-PUMP 33N481 
Sample Draw Pump _ 
with 1-ft. Probe GA-AS02 33N513 
Battery Charger M5-C01 33N499 
Vehicle Battery GA-V-CHRG4 33N498 


Charger, 12VDC 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


52YY3 
33N506 


52YY2 


52XG4 
52X65 
52X66 


52X62 
8WDY2 
SZXF9 


33N505 


SAFETY 
Multi-Gas & Single Gas Detectors 


Find Gas Abbreviation information on page 1800. 


BW GasAlertMax XT Il 
Multi-Gas Detectors Honeywell 


Detector—Features 1-button operation and motorized 

pump for remote sampling. Include rechargeable lithium 

polymer battery, charging adapter, quick-connect | | 
calibration hose, quick-connect sampling hose with 
particulate filer, and 5 spare pump filters. 


Confined Space Kit—Includes GasAlertMax 
XT Il Detector, IR connectivity kit, regulator, 
sampling probe, and calibration gas. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Detector 
CO, H2S, LEL, 02 XT-XWHM-Y-NA 6DMY7 
Confined Space Kit 
CO, H2S, LEL, 02 XT-XWHM-Y-NA-CS 23М807 
Replacement Sensors 
LEL SR-W-MP75C 33N517 
02 SR-X2V 5ZXG5 
CO SR-M-MC 8VY13 
H2S SR-H-MC 9JEC7 
Aecossaries 
arrying Case with 
Alligator Clip GA-BXT 8YPGO — 
Datalink Kit with Fleet 
Manager I! Software GA-USBT-IR SLNA2 
Honeywell 
BW Clip Single Gas 
Detectors 


Compact, lightweight design features 
1-button operation and 2 yr. continu- 
ous use without calibration, sensor 
replacement, or battery recharging/ 
replacement. Extend the working 

life of detectors with the Hibernation 
Case, sold separately. 


36VM87 


Item 
Sensor Default Alarm Setpoints Mfr. No. 
Description Range Low High Model 
Detectors 
HS 010100 ppm 10 ppm 15 ppm BWC2-H 36VM87 
HS 0 to 100 ppm 5 ppm 10 ppm BWC2-H510 41H692 
HS 0 їо 100 ppm 5 ppm 15 ppm BWC2-H515 41HG93 
0; 0 to 25% Vol 19.5% vol. 23.5% vol. BWC2-X 41GJ22 
co 0 to 300 ppm 35 ppm 200 ppm BWC2-M 41HG96 
co 0 to 300 ppm 50 ppm 200 ppm BWC2-M50200 41HG97 
S0; 0 to 100 ppm 5 ppm 10 ppm BWC2-S 41Н099 
50; 010100 ppm 2 ppm 4 ppm BWC2-S24 41HH01 
Accessories 
Hibernation Case CLIPHB-CASE 36VN33 
Hard Hat Clip GA-HC-1 3UCD1 
BW GasAlert Extreme 
Single Gas Detectors Honeywell 


Feature an easy On/Off operation, multilanguage display, and data logging. 
Include concussionproof housing and calibration/test cap and hose. 


Sensor Mfr. Item 
Description Range Model No. 
Detectors 
Н25 010100ррт . GAXT-H-DL 4КЕЕ5 
CO 0to1000ppm  GAXT-M-DL  4KEE6 
S0; 010100ррт GAXT-S-DL 4КЕЕ8 
Cl, 0 to 50 ppm GAXT-C-DL 4КЕЕ9 
№, 010 100 ppm _ GAXT-D-DL 4KEF2 
NH; 010100ррт . GAXT-A-DL АКЕЕЗ 
CLO 0 to 1 ppm GAXT-V-DL 23М615 
Replacement Sensors 
H2S 0 to 500 ppm PS-RHO4S — 4UDY6 
co 010 1000 ppm  SR-M04-SC 57Х67 
502 0 to 500 ppm PS-RS04 4КЕҒА 
(12 0 to 50 ppm PS-RC10 4КЕҒ5 
№02 0 to 99.9 ppm PS-RD04 ФЕММ4 
NH3 0 to 100 ppm SR-A04 AKEF7 
Rosossories Б 
ample Draw Pump ] 
with Тең Probe GA-ASO2  33N513 
arrying Case with " 
Alligator Slip GA-BALERT 4KEF8 
Hard Hat Clip GA-HC-1 3UCD1 


SAFETY 
Multi-Gas & Single Gas Detectors 


Find Gas Abbreviation information on page 1800. 


The Safety Company 


Altair Single Gas 
Detectors 


= 95dB audible, visual, and vibrating alarms 
a |P67 rating for dust and water ingress 
2-yr. disposable unit features 1-button 
operation, bump test, and 25-alarm memory. 
Includes lithium battery. 


Sensor Mfr. Item 
Description Range Model No. 
Detectors 
02 Oto 25% v/v 10092523 2ҮА41 
co 010500 ppm 10092522 2ҮАЗ9 
H25 Oto 100 ppm 10092521 2YA40 2YA39 
The Safety Company 


Calibration Check 
Gas Cylinders 
and Automated 
Test Stations 


Calibration Gas Cylinders— 
Aluminum 500 psig cylinders contain 
sufficient gas for multiple MSA instru- 
ment calibrations. Required regulator 
sold separately. 


Automated Test Stations—Galaxy 
GX2 stands provide simple, efficient 
gas detector testing, calibration, and 
charging. Compatible with detector 
data management systems. 


2TEY1 


23YD97 
(Gas Detector 
Sold Separately) 


Cylinder Mfr. Item 
Gas Mixture Cap. Model No. 
Calibration Gas Cylinders E x 
100 ppm C, Hs 34L 10048279 2ТЕҮЗ 
15% 0, 60 ppm CO, 20 ppm H;S, 1.45% СН, 34L 10048280 2TEYi 
60 ppm CO, 20 ppm H:S, 15% 0;, 1.45% CH4, 2.5% CO; 58L 10103262 SEMR2 
40 ppm Н;5 58L 467897 4М009 * 
15% 05, 60 ppm CO, 20 ppm H;S, 1.45% СН, 58L 10045035 6BU74 * 
15% 0;, 300 ppm CO, 10 ppm H;S, 1.45% CH, 58L 804770 41Р28 * 
15% 0;, 60 ppm CO, 1.45% CH, 100L 470191 4LP25 * 
Calibration Kits 
Fixed-Flow Regulator 0.25 Lpm, Tubing, Adapter Fitting, and Fitted Case 10050984 6RRC6 
Demand-Flow Regulator, Tubing, Adapter Fitting, and Fitted Case 10050985 6RRC7 
Accessories 
Demand-Flow Regulator with Calibration Tubing and Adapter Fitting 110288 41Р38 
Fixed-Flow Regulator 0.25 Lpm 46/895 6В075 t 
Cylinder Devalving Tool 111228 68076 
Preaddressed Recycling Box 111227 6BU77 
Automated Test Stations (Charging) For Use with Altair 5X Galaxy GX2 
4 Valve (For use with 1 to 4 Calibration Gas Cylinders) 10128625 23YD97 
1 Valve (For use with 1 Calibration Gas Cylinder) 10128626 23YD98 
Automated Test Stations (Not Charging) For Use with Altair 5X Galaxy GX2 
4 Valve (For use with 1 to 4 Calibration Gas Cylinders) 10128627 23YD99 
* Reactive gases. T Can be used with chlorine and ammonia. 
MSA AAN 
The Safety Company қону 
xe 5 
Ventilation (2227 "ын 


Smoke Tube Kit 


Generates controlled smoke to help 
you see velocity, direction, and 
flow of slow-moving air currents. 
Includes aspirator bulb, 2 rubber 
plugs, and 6 smoke tubes. 


Mfr. Пет 
. Description Model — No. - 
Smoke Tube Kit 458481 4LP18 t v 


Replacement Tubes, Pkg. of 12 458480 6BU78 


1804 GRAINGER. 


ETL! 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


The Safety Company 


Altair 2X and Altair 2XP 
Single Gas Detectors 


= 95dB audible, visual, and vibrating alarms 

a |P67 rating for dust and water ingress 

The superior performance and long service life of 
XCell sensor technology in a rugged rubberized 
armor housing offer enhanced wearer safety, 
compliance, and traceability, as well as drastically 
reduced total cost of ownership. 


Altair 2X—Speedy sensor response and recov- 
ery reduce gas consumption for calibration and 
gas bump tests. 


Altair 2XP—XCell Pulse technology and simple 
flow check deliver a daily stand-alone bump test 
without specific calibration gas or accessories. 


Sensor 
Description Range 
Altair 2X 
CO 0 to 1999 ppm 
Altair 2XP 
H;S-Pulse 0 to 200 ppm 
Replacement Sensors 
со 0 to 200 ppm 
H;S-Pulse 0 to 200 ppm 
The Safety Company 


Altair 5X 
Multi-Gas 


Detectors 
= Audible (95--dB), visual, 
and vibrating alarms 
= MotionAlert 30-sec. "man 
down" sensor 
Rugged, datalogging portable detec- 
tors employ XCell technology for faster 


performance and more than 4 yr. typical p" 


sensor life. Large buttons allow easy ж- 
operation with gloved hands. Each 
includes calibration cap, tubing, and 
charger. 


р 


Altair 5X—Integral pump for consistent 
flow. Kits 6RRA1, 6RRAO, 6RPZ9, 6RPZ8, 
and 45KE55 come with 10-ft. sampling 
line and 1-ft. probe. 44KE54 and 44KE55 
measure gases simultaneously and 
detect VOCs. 

= |P65 rating for dust and water ingress 


Description 
Altair 5X Detectors with Color LCD 
CO, Н25, LEL, 02, 502, Lithium-lon/20 hr 
CO, H2S, LEL, 02, Rechargeable Lithium-lon/20 hr 
Altair 5X Detectors with Monochrome LCD 
CO, Н25, LEL, 02, 502, Lithium-lon/20 hr 
CO, H28, LEL, 02, Lithium-lon/20 hr 
CO, Н25, LEL, 02, 502, Lithium-lon/20 hr 
CO, H2S, LEL, 02, Lithium-lon/20 hr 
Altair 5X Detectors with PID and Monochrome LCD 
LEL, 0;, CO, HS, PID, /13 hr 
LEL, 0;, CO, HS, PID, Lithium-lon/13 hr 
Replacement Sensors 
LEL 
02 
CO, H2S 
Accessories 
Sample Draw Pump Probe, 1 ft. 
Sampling Line, 10 ft 
Silicone Sampling Line, 25 ft 
Lithium-lon Replacement Battery Pack 
AA Alkaline Replacement Battery Kit 
Vehicle Battery Charger 
USB Adapter 


20PG63 
Mfr. Item 
Model No. 
10153986 20PG65 
10153984 20PG63 
10152603 33RJ54 
10121227 33RJ53 


6RRA1 


Mfr. 
Model 


10116929 
10116928 


10116927 
10116926 
10116925 
10116924 


10165445 
10165446 


10106722 
10106729 
10106725 


10042621 
10040665 
10040664 
10114835 
10114837 
10099397 
10082834 


Item 
No. 


6RRA1 
6RRAO 


6RPZ9 
6RPZ8 
6RPZ7 
6RPZ6 


45КЕ54 
45КЕ55 


SERK9 
SERL3 
SERL2 


БЕМРЗ 
БЕМРІ 
БЕМР2 
6RRA& 
6RRAQ 
6RRA7 
2TEY4 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Multi-Gas & Single Gas Detectors 


36E613 


Dräger 


X-am 5600 
Multi-Gas 
Detectors 


6-gas capacity detectors are offered 

in dual and single sensor configura- 
tions, with specified gas sensors. Fast, 
durable infrared sensors last up to 8 
yr., and need calibration only every 12 
mo. Select units have an IR-Ex sensor 
that eliminates the need for catalytic 
Ex sensors. 

Note: Replacement sensors and accessories are 
available on Grainger.com; search for "draeger 
replacement sensors" or "draeger gas detector 
accessories." 

Detectors—Small, robust instruments with simple 2-button control detect 
and log oxygen and explosive, combustible, and toxic gases and vapors. 
Large LCD shows all readings and can display peaks, STELs, and TWAs. 


An excellent personal monitor, it can be combined with an X-zone 5500 (sold 
separately, this page) to monitor entire areas. 

= Visual alarm 

= Suitable for use in Ex zone 0 explosive atmospheres 

= X-zone 5000 series compatible 


Accessories—Time-saving Bump Test Station, with pressure gauge and 
regulator, is for use with X-am 5600 and X-am 5000 detectors. Remote 
Sampling Pump reaches up to 66 ft. Includes locking dust/water stop filter, 
shoulder strap, and batteries. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Detector with NiMH Battery and Charger 
IR-EX/05,/H;S /HCN 4542116 36E612 
Detector with Alkaline Batteries 
IR-Dual Ex/0,/S0./Dual H»S/CO 4542119 36E613 
Accessories 
Bump Test Station 8319131 36E910 
Remote Sampling Fump 8319400 36D978 
Dust/Water Stop Filter for 36D978 4543759 36F201 


Drager 


X-zone 5500 
Wireless Gas 
Monitor 


= Visual and audible (adjustable 
volume) alarms 
= Suitable for use in Ex zone 0 
explosive atmospheres 
Stand-alone, easily transported monitor 
helps provide a safe environment in 
hazardous areas. Control and sensing 
are provided by an X-am 5600 or X-am 
5000 detector, with appropriate sensors 
(sold separately, this page). Multiple units 
can be employed to define a wireless 
extended monitoring fence line. Includes 
diffusion cap, pump, and battery. 


21EP34 


Mfr. Item 

Description Model No. 
Wireless Gas Monitor with 24 Ah Battery 8324825 21EP34 
Plug-In Charger for 21EP34 8320749 21EP39 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Find Gas Abbreviation information on page 1800. 


Dräger 


Pac 7000 
Single Gas 
Detectors 


Miniature XXS sensors offer fast reaction 
times and 5- to 6-yr. expected service life. 
Impact-resistant housing helps protect 
against corrosive chemicals and radio inter- 
ference. Battery life is 2880 hr. for 0, 5760 
hr. for H»S and CO. Detector life is unlimited. 
Offered in select configurations. 

Note: Replacement sensors and accessories are 
available on Grainger.com; search for "draeger 
replacement sensors" or "draeger gas detector 
accessories." 

Detectors—Small, robust personal monitors have user-friendly features 
including a large LCD with backlight and 1-handed operation, even when 
wearing gloves. Adjustable intervals for tests and calibration, reminders, and 
"out of order" message if overdue or failed. 120-hr. data logger has date and 
time stamp. 

a Visual, audible, and vibrating alarms 

» Adjustable TWA and STEL alarms 

= |P68 dust and water ingress protection 


36D918 4 


Accessories—Bump Test Station quickly checks instruments and sensors, 
and provides automatic calibration in case of unsuccessful tests. 


Sensor Mfr. Item 
Description Range Model No. 
Detectors 
C0; 0 to 5 Vol % 8318975 36D915 
CO 0 to 2000 ppm 8318970 36D914 
HCN 01050 ppm 8318973 36D917 
HS 010100 ppm 9318971 36D916 
NH Oto 300 ppm 8318979 36D918 
0; 0 to 25 Vol % 9318972 36D921 
50; 010100 ррт 8318976 360923 
Accessories 
Bump Test Station 8317410 36E911 
Leather Carrying Case with Belt Loop 4543822 36F132 


Drager 


X-am 5000 and 2500 
Multi-Gas Detectors 


Extended-life monitors can be used with multiple 
sensors to monitor explosion hazards. 
Note: Replacement sensors and accessories are available on 


Grainger.com; search for "draeger replacement sensors" or 
"draeger gas detector accessories." 


Detectors—Lightweight and easy-to-operate instru- 
ments show all readings at once on their large LCDs. 
They store peak values, which are easily reset. 
» Visual alarm 
» Suitable for use in explosion zone 0 areas 
= |P67 water- and dust-resistant 
= X-dock compatible (sold separately, 
available on Grainger.com) 


Accessories—Time-saving Bump Test Station, with 
pressure gauge and regulator, is for use with X-am 


5600 and X-am 5000 detectors. Remote Sampling 36F324 
Pump reaches up to 66 ft. Includes locking dust/water 
stop filter, shoulder strap, and batteries. 
Mfr. Item 
Description Model No. 
X-am 5000 Detectors 
СНА, 0; CO, Њ5 4543752 36E604 
CH4, 0; CO 4543753 36E602 
X-am 2500 Detectors 
СНА, 0; CO, Њ5 4542261 36F324 
СНА, Н;5 4542285 36F323 
Accessories 
Bump Test Station 8319131 36E910 
Remote Sampling Pump 8319400 36D978 
Dust/Water Stop Filter for 36D978 4543759 36F201 


SAFETY Scan. Order. Done. =F 
Gas Detection Tubes & Calibration Gas Details on page A1. E E 


Detects Measuring Mfr. Мет Pkg. 
For Range Model No. Qty. 
(102 0.025 to 1ppm 8103491 29XN83 10 
co 5 to 700 ppm CH25601 29XM63 10 
co 8 to 50 ppm CH19701 29XM65 10 
C02 0.1 to 6% Vol. CH23501 29XM52 10 
C02 5 to 60% Vol CH20301 29XM56 10 
Ethylene Oxide 25 to 500 ppm 6728241 29XM88 10 
Formaldehyde 210 40 ppm 8101751 29XM91 10 
Formic Acid 1to 15 ppm 6722701 29XM92 10 
Н25 0.2 to 7% Vol CH28101 29XN05 10 
H2S 0.2 to 5 ppm 8101461 29XN06 10 
Н25 0.2 to 6 ppm 8101991 29XN07 10 
H2S 0.5 to 15ppm 6728041 29XN08 10 
Н25 110200 ppm 8101831 29XN09 10 
Н25 100 to 2000 ppm CH29101 29XN10 10 
Н25 2 to 200 ppm 6728821 29XN12 10 
Detector Tubes H25 110 60 ppm 8101961 29XN13 10 
m 5 to 60 ppm CH29801 29XN14 10 
accuro Pump Kit HCL 50-5000 ppm 6728181 29XM96 10 
WINS HCI 0.2 to 205 m 8103481 29XN90 10 
я HCL / HNO3 HCL 1 to 10 ppm, 8101681 20XM97 10 
`a HNO3 1 to 15 ppm 
өө чыз , Нехапе 50 їо 3000 ррт 8103681 29XN24 10 
Dräger шы. HF 0.5 to 90 ppm 8103251 29XN01 10 
[9] > HF 1.5 to 15 ppm CH30301 29XN02 10 
Hydrazine 0.1 to 10 ppm CH31801 29XM93 10 
H Hydrazine 0.01 to 6 ppm 8103351 29XN89 10 
Gas Detection Tubes and Tube Pumps rogum 0.2 to 23; Vol. 8101511 29XM99 10 
: ч . Hydrogen Cyanide 0.5 to 100 ppm 8103601 29XM98 10 
Tubes have a wide diameter and well-spaced graduations that are easy to read Mercaptans 0.5 to 5 ppm 6728981 29XN15 10 
i isi Я Мегсарїапѕ 0.1 to 15 ppm 8103281 29XN16 10 
апа пер provide decisive measurement results | Му 0:05 to? по m COSI SINE 0 
Pump Kits include pump, tube opener, spare parts kit, and Allen wrench. 3YWY6 ii rous Fumes 20 Т0) ррт CesT 202 10 
i to ppm 
also includes a pkg. of 10 rubber caps. Oxygen 5 to 23% Vol. 8103261 29XN37 10 
Detects Measuring Mfr. Item Pkg. o-Xylene 10 to 400 ppm 6733161 29XN38 10 
For Range Model No. Qty. PH 10 to 300 ppm 8101691 29XN46 10 
Detector Tubes F Phenol 1 to 20 ppm 8101641 29XN48 10 
Acetic Acid 5 to 80 ppm 6722101 29XM34 10 Phosgene 0.02 to 1 ppm 8101521 29XN49 10 
Air Current Smoke Tube N/A CH25301 29XP01 10 Phosphine 0.01 to 1 ppm 8101611 29XN52 10 
Ammonia 0.25 to 3 ppm 8101711 29XM41 10 Toluene 100 to 3000 ppm x hr 8101421 29XN67 10 
Ammonia 0.05 to 10% Vol CH31901 29XM42 10 Toluene 5 to 300 ppm 8101661 29XN68 10 
Ammonia 2 to 30 ppm 6733231 29XM43 10 Water Vapor 110 40mg/L CH23401 29XN75 10 
Ammonia 5 to 600 ppm CH20501 29XM44 10 Water Vapor 1 to 40mg/L 8101781 29XN77 10 
Ammonia 2.5 to 100 ppm 8101941 29XM45 10 Water Vapor я 3 to 60lbs/mmcf 8103031 29XN79 10 
Benzene 5 to 50 ppm 6728071 29XM50 10 Detector Tube Pump Kits 
CH2CI2 20 to 200 ppm 8103591 29XN93 10 With Soft-Sided Case DRAEGER 8317186 3WZF2 1 
Chlorine 0.3 to 5 ppm 6728411 29XM68 10 With Plastic Case 4056443 3YWY6 1 


16N124 33V726 


33V737 


Ч CERTAIN YOUR ‹ 


33V733 


САЅСЄ = (Gas Cylinders 


and Regulators 


ecosmart Recyclable Sold Separately) 
eres оной Calibration Gas Cylinders 


"wt (CO) A OS Calibration gas helps keep gas detectors working; ecosmart cylinders hold more 
gas than traditional disposable cylinders. Recyclable cylinders are designed to help 
eliminate waste in the environment. Contact GASCO for a free return shipping label. 


k | 
Po ww, rest on 


j Cylinder Mfr. Item 
ES Gas Mixture Cap. Model No. 
GASCG er PPM сапап СУЛ РЕМ Hyd Sulfide, 2.5% 
4 arbon Monoxide, ydrogen Sulfide, 2. , 
Methane (50% LEL) , 18% Oxygen, Balance Nitrogen ° ME 44ES-421 1614285 
Bump Gas 50 PPM Ammonia, Balance Air БЕТ 58І:14:50 49Y763 
10 i Hydrogen Cyanide, Balance Nitrogen salid 45% Meth 66L 66ES-HCN-10 16M738 
i i i arbon Monoxide, ydrogen Sulfide, 1.45% Methane ADR 
Designed for bump testing gas detection (20% LEL 58% LEL Pentane Simulant), 15% Oxygen, Balance Nitrogen 661. 66Е5-428-20 16M597 
equipment. Ideal for field applications where ТКН ДЫ Hydrogen Sulfide, 2.5% 66L 66ES-421 16M590 
i j ethane (50% ‚ 18% Oxygen, Balance Nitrogen 
access to gas is not available for gas detector | - 5o Methane (50% LEL) Balance Air 1161 TIGES-135A-2.5 16111 
verification. Nonaerosol and nonflammable. 20.9% Oxygen, Balance Nitrogen 116L 116Е5-1 161124 
25 PPM Hydrogen Sulfide, Balance Nitrogen 116L 116ES-98-25 16N158 
Mfr. Item 100 PPM Isobutylene, Balance Air 116L 116ES-248-100 16N108 
Gas Mixture Model No. Gas Cylinder Regulators 
AS i arnon Monoxide; 0.25 LPM — 70-0.25 33V726 
ydrogen Sulfide, Е 0.5 LPM — 70-0.5 331/728 
2.5% Methane (509 LEL), !0L-490T 331740 ТОТРМ = 70-1.0 331720 
10% Oxygen, Balance Nitrogen 1.5 LPM — 70-1.5 33V730 
100 PPM Carbon Bump 331737 Demand Flow Regulator — 75-DFR 33V731 
Monoxide, Balance Air 1t-50-100 Multiflow Regulator 0.3 to 8.0 LPM — 74-DAF 33V732 
75 PPM Ammonia, Bump 33V739 Hard Plastic Carrying Case 
Balance Nitrogen 1t-13-75 Holds (2) 116L Cylinders and Regulators — CC-58-AL 33V733 
1806 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) First Aid Burn & Skin Care 


WATERJEL 


TECHNOLOGIES 


Burn Dressings, 
Creams, and Gels 


Sterile dressings are medical-grade, nonwoven 
polyester soaked in a water-based, water-soluble 
gel to help prevent burn progression. Creams and 
gels help relieve pain and protect wounds from 
contamination. 


Item Pkg. 

Description No. Qty. 
Sterile Dressings 
4inx4in 41523 15 48LW60 
4 in x 4 in, Unitized Package 1PCZ9 1 
4inx16in 415J24 
Creams and Gels 
Burn Cream, 0.9g 1PBZ3 25 
Burn Cream, 0.9g 1PBZ5 144 
Cool Burn Gel, 0.125 oz 4RL91 25 
Burn Gel, 0.125 oz 2AD94 25 
Triple Antibiotic Ointment, 0.9g 1PCC4 25 
Triple Antibiotic Ointment, 0.9g 1PCC6 144 


Neomycin Sulfate Cream, 0.90 Foil Packs 1РВ77 25 
Neomycin Sulfate Cream, 0.90 Foil Packs 1РВ70 144 


Hydrocortisone Cream, 0.9g 1PBYA 25 
CQ | MEDEFIRST 
Médique* MEDIFIRST " GOLD 
| З1РС2 COMPRESS 
Honeywell ЕЛІ. 


Pain Relief Gel, v 
Cold Packs, z 
and Heated Wrap *"" 


Help relieve minor aches and pains. 


Нет Pkg. 

Description Brand No. Qty. 
Biofreeze Gel, 4-oz. Tube Biofreeze 5GTH7 1 
Biofreeze Gel, 16-02. Pump Biofreeze 5GTH8 1 
Cold Pack, 6 in x 4 in Medi-First 3LPG2 1 
Cold Pack, Unitized Honeywell 2AG23 1 14N933 
Cold Pack, 5 in x 6 in Honeywell 41362 10 
Cold Pack, 5 in x 9 in Honeywell 1PCH4 24 : di Е " 
Heated Back Wrap _ Heat Factory USA 3ZLA1 1 WATERVEL® - ig Swan 
Replacement Warmer for 3ZLA1 Heat Factory USA 3ZKZ9 3 3ZLA1 TECHNOLOGIES 00-00” MEDI FIRST Mec ique 


mL FIRST AID ому. NEOSPORIN$ 
«“Х | Topical Skin Treatment 
® . ® li ТМ Ee Қ М —" 
Médique Bu . 30+ Help clean skin and protect it from contamination. 


- - Item Pkg. 
Outdoor Skin Protection Description Brand No. ау 
1PBT3 Antiseptic 
SunX SPF 30+ Sunscreen—Nongreasy, water- шы: Вип Spray, 2 02 5 шее pu 1 
i i Ж Ж ntiseptic Spray, 2 oz edi-First 
resistant formula provides both UV-A and UV-B Antiseptic Wipes, 5 in x 8 in - 3UALS 20 
protection. Antiseptic Wipes, 4 34 in X 7 34 in Medi-First 14U289 100 
: А лый Я Isopropyl Alcohol 
Medique—Medicated lip ointment with all natural TT Alcohol, 70%, 16 oz. Medique 2MRZ2 1 
ingredients to soothe and hydrate dry, chapped lips. Isopropyl Alcohol, 99%, 16 oz. Swan 3WHL3 1 
Isopropyl Alcohol, 99%, 1 gal. Medique 3WHL2 il 
IvyyX— Provide an invisible barrier for precontact Alcohol Wipes, 2 % in x 1 іп First Aid Only 36LF43 100 
i i i j Triple Antibiotic Ointment 
protection against poison ivy, oak, and sumac: Neosporin, 1-02. Tube Neosporin 14N927 1 
Cleansers help remove plant oils from skin after Neosporin, 0.90 Foil Packs Neosporin ТАМ928 144 
contact with poisonous plants. > Triple Antibiotic Ointment, 0.5g Foil Packs, Unitized Medi-First 3LPH3 144 
Triple Antibiotic Ointment, 0.9g Waterjel 1PCC6 144 
BugX—Contain 30% DEET to effectively repel fleas, as Neomycin Sulfate Ointment а стег a 
Н n i ingle Antibiotic Ointment, 0.9g irst Aid Only 
flies, mosquitoes, and ticks. Blood Clotter Spray 
Item Pkg. 3 02. Medique 2MRY2 1 
Description No. Qty. Topical Coolant Spray 
SunX SPF30+ Sunscreen Д 07. Medique 2MRY3 1 
Lotion, 2 oz. 1PBT5 1 Lip Treatment 
Lotion, 4 oz. 1PBT3 1 0.9g Foil Packs, Unitized Medique 3UUG9 20 
Lotion, 74-02. Pouch 80298 50 Vaseline Petroleum Jelly 
Medique Lip Guard 3.25 02. PhysiciansCare 3EWJ8 1 
0.9g Foil Packs, Unitized 3UUG9 20 Petroleum Jelly 
IvyX Poison Ivy and Oak Skin Protection 15 oz. First Aid Only 5DXX7 1 
Cleanser Lotion, 8 oz. _ 3VAN6 1 Bactine 
Cleanser Towelettes, 6% x 8%" 3VAN4 25 Spray, 5 oz. Bactine 14N933 1 
BugX Insect Repellents Liquid, 4 oz. Bactine 14N934 1 
Pump Spray, 2 oz. 1PBU6 1 Anti-Sting Wipes 
Towelettes, 8 x 5" 6AZ07 50 ЗУАМ6 1PBUG 1.10 Foil Packs First Aid Only 3UCH9 25 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1807 


SAFETY 
First Aid Supplies 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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MEDI-FIRST Honeywell 


Bandages and 
Dressings 


Help protect minor cuts and scrapes. 


Description 

Adhesive Cloth Bandages 

Fingertip, 1% in x 3 in, Fabric 

1% in x 2 in, Fabric 

Y4 in x 3 in, Fabric 

1З x 3", Fabric 

1 in x 3 in, Fabric 

Bandages, 1 in x 3 in, Fabric 

2 in x 3 in, Fabric 

2 in x 3 in, Fabric 

Knuckle, 1 12 in x 3 in, Fabric 
Knuckle, 1 72 in x 3 in, Fabric 
Bandages, Knuckle, 3 % in x 3 іп, Fabric 
Heavy Adhesive Cloth Woven Bandages 
Knuckle, З % in x 3 1⁄4 in, Fabric 
Bandages, 34" x 3", Adhesive Plastic 
Adhesive Plastic Bandages 

1 in x 3 in, Plastic 

Bandages, 1 in x 3 in, Plastic 
Bandages, 2 in x 4 in, Plastic 
Butterfly, Large, 12 in x 2 % in, Plastic 
Metal-Detectable Bandages 

1" x 3", Plastic, Blue 
Adhesive Tape 

Ye" x 21^ yd. 

V? x 5 yd. 

w x 10 yd. 

1' x10 yd. 

Elastic 1"x 5 yd. 

2" x 5 yd. Latex-Free Waterproof 
Compresses 

5" x 8" Bloodstopper 

12" х 30" Multitrauma Dressing 

24" x 72" Gauze Compress 
Triangle Bandage 

Sterile, with Pins 
Self-Adherent Wraps 

1"x5 yd. 

2"x 5 yd. 

3' x 5 yd. 
Tx5 УСА 
Pads, ponyen & Gauze Wraps 
2'x 3" Nonadherent Pad, Sterile 
2" x 2" Gauze Pads, Sterile 
4" x 4" Gauze Pads, Sterile 
4" x 4" Gauze Pads, Sterile 
4" x 4" Gauze Pads, Sterile 
2" x 2" Gauze Sponges 

3" x 3" Gauze Sponges 

4" x 4" Gauze Sponges 
Gauze Bandages 

3" x 4.1 yd., Sterile 


Elastic Bandages 
3' x 5 yd. 
4' x 5 yd. 
m в m 
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36LF41 


3JNK6 4RM13 
Item Pkg. 
Brand No. Qty. 
— 483157 40 
First Aid Only 39N889 50 
First Aid Only 41СР80 100 
Medi-First 3JMG3 50 
Honeywell 4511720 16 
First Aid Only 6TEW6 100 
First Aid Only 36LF36 25 
First Aid Only 39N882 50 
First Aid Only 41CP67 100 
First Aid Only 39N883 8 
First Aid Only 36LF31 40 
Honeywell 3EVZ6 40 
First Aid Only 39N861 16 
First Aid Only 39N858 16 
First Aid Only 36LF30 100 
First Aid Only 36LF41 25 
First Aid Only 39N865 16 
Medi-First 3JNK6 100 
Honeywell 1PCZ7 2 
Honeywell 5М566 1 
Honeywell 3EWC1 1 
Honeywell 3EWC3 1 
Honeywell 3EWCA 1 
Honeywell 1PCG1 1 
Honeywell 3EWD5 1 
Honeywell ЗЕМ/Еб 1 
Honeywell 3AV36 
Honeywell бАМО8 1 
Honeywell 4RM13 5 
Honeywell 4RM14 1 
Honeywell 4ВМ15 1 
Honeywell 4RM16 1 
Honeywell 4TWG6 10 
Honeywell 3EWD9 25 
Honeywell 4TWG5 10 
Honeywell SEWE1 25 
Honeywell SEWE4 100 
Honeywell 3EWE7 200 
Honeywell ЗЕМ/Е8 200 
Honeywell ЗЕМ/Е9 200 
Honeywell 3EWC7 — 12 
Honeywell 1PBP5 5 
Honeywell 1PBY2 5 
A 
> С. HEALTH-AID 
Y 


Machines 


Steel wall-mount cabinets hold up 
to 6 different types of single-dose 
medication packets. White color. 
Medicine packets sold separately on 
this page and at Grainger.com. 


No. of 

Vending Product Item 
Price Selections Н w No. 
Health Aid 6 Machines 

0.25 6 29 іп 20in 33KE69 
0.50 6 29% in 20in 33KE70 
0.75 6 29 Yin 20in 33KE71 
Health Aid 4 Machines 

Free 6 29 “іп 20in 45М677 
0.25 4 21in 20іп 45NG79 
0.50 4 21in 20іп 45NG80 
0.75 4 21in 20іп 45NG81 


Find even MORE on Grainger.com? 


MEDI-FIRST 


Alka-Seltzer 
Medique? Honeywell 


Oral Medicines 


For pain, stomach, and cold relief. 


14N920 3NNW2 
Item Pkg. 
Description Brand No. Qty. 
Pain Relief 
Aspirin, 325mg Medi-First 3NNV1 100 
Advil Gel Caplets, 200mg, 50 Packs of 2 Advil 14N920 100 
Ibuprofen, 200mg, 50 Packs of 2 Medi-First 3NNW6 100 
Ibuprofen, 200mg, 125 Packs of 2 Medi-First 3NNW7 250 
Pain Relief Tablets, Extra Strength Medi-First 3XKY6 100 
Pain Relief Tablets, Extra Strength Medi-First 3NNW4 250 
Non-Aspirin Pain Relief Medi-First 3NNV8 250 
Extra Strength Non-Aspirin Pain Relief Medi-First 3NNW2 250 
Acid & Stomach Relie! 
Antacid, Calcium Carbonate, 50 Packets of 2 Medi-First 8AY50 100 
Antacids and Indigestion Tablets Medi-First 9WAPG 250 
Alka-Seltzer Antacids and Indigestion Tablets Alka-Seltzer 14N922 24 
Allergy, Sinus & Cold Relief 
Sinus and Allergy Medique 3XKY8 100 
Cold and Flu Medi-First 3NNR2 250 
Hydration & Replenishment 
lucose Gel, 31g Honeywell 3PAD5 1 
BauschsLomb 


Eye Care Products : 
Eye drops for rewetting and redness (пе 


relief. Eye wash provides immediate 
and soothing relief from minor eye irritations. 


Кет Pkg. 
Description Brand No. Оу. 
Eye Drops, 0.02-02.. Single Use Bausch & Lomb 9ML59 30 
Buffered Eye Wash, 1 oz. PhysiciansCare 36М054 1 
Buffered Eye Wash, 4 oz. PhysiciansCare 36N055 1 
Buffered Eye Wash, 8 oz. PhysiciansCare 36М05 1 
9ML59 Buffered Eye Wash, 16 oz. PhysiciansCare 36N057 1 
Buffered Eye Wash, 32 oz. PhysiciansCare 36N058 1 


GUARD-TEX “ёк 
Finger Safety Tape 

Keep fingers, palms, and wrist safe from abra- 
sive or heated objects while retaining dexterity 


and sensitivity. Self-adhering, latex-free cotton 
tape will not stick to skin, hair, or clothing. 


> CHOOSE: Item Pkg. 
Color _ Size No. Qty. 
Blue, Green, — 4 x 90 ft. E1700 1 
White 1'x 90 ft. E1699 12 
Honeywell 
ALLEGRO 2MRY1 
v 5ELT7 
Médique? 
MEDIpoint 
п "FIRST AID ONLY. SPLINT 
a Em = 
First Aid Supplies © Sterile 
Essential supplies and tools for physicians' 2MRY7 
offices or other healthcare facilities. 
Item Pkg. 
Description Brand No. Qty. 
Supplies 
Cotton Tip Applicators, 371 Honeywell SELT7 25 
Cotton Tip Applicators, 6'L Allegro 2RPK9 1000 
Cotton Tip Applicators, Sterile, 6L Honeywell 1VAA9 200 
Eye Cups, Plastic Honeywell 3PAD2 6 
тое Depressors, 6'L Medique 2MRY1 500 
fools 
Eye Magnet with Loop Handle Honeywell 3PAD8 1 
Ring Cutter, Stainless Steel, 672"L, First Aid Only 2TUV2 1 
Splinter Remover, Steel Tri-Bevel Blade with Plastic Case Medique 2MRY7 10 
Tweezer with Magnifier, Pointed, Stainless Steel, 4'L Medique 2MRZ1 1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
First Aid Kits & Refills 


The new standard introduces 
two classes of first aid kits, 
Class A and Class B. The kits 
are further designated by type 
(I, Il, Ill). Each type is intended 
to address the needs of the 
work environments where 
they are used. 


common workplace injuries. 
Class B—Designed to be 
equipped with supplies to deal 
with injuries encountered in 
more complex or high-risk 
environments. 


ANSI/ISEA Z308.1-2015 Standard for First Aid Kits 


Class A—Designed for the most Type I: Intended for use in 
stationary, indoor applica- 
tions where kit contents 
have minimal potential for 
damage. These kits are not 
intended to be portable and 
should have a means for 
mounting in a fixed position. 


Type Il: Intended for 
portable use in indoor 
applications where the 


supplies due to environ- 
mental factors and rough 
handling is minimal. 


potential for damage to kit 


Type Ill: Intended for portable use 
in mobile indoor and/or outdoor 
settings where the potential for 
damage of kit supplies due to 
environment is not probable. 
These kits should have the means 
to be mounted in a fixed position 
and have a water-resistant seal. 


488G87 


Class A First Aid Kits 


= Meet ANSI/ISEA Z308.1 Standard 


except 49JE49 to 49JE52 
First Aid People Served No. of Case Item 
ANSI Kit Type Per Kit Components Material H Ww D No. 
T. TT 25 89 Plastic 8in 2.5in Qin 488087 
ІП 25 94 Metal gin 3in 11.25 in 45NJ76 
T. TT 50 241 Metal 1425in  3in  325in 40JH19 
T, ЇЇ 50 241 Plastic 4.125in —14in 1Зіп 488689 
Ш 25 84 Metal 2.375 іп 6.3125in Qin 488683 


Components Included 


Kit Component with First Aid Kits 


Description 488687 488G83 | ltem No. Qty. 
Bandages, Dressings, and Tape 
Bandages, 1" x 3", Adhesive Plastic, 40 ct. . 650012 1 
Sterile Eye Pads, 3 x 3" . 3WHU2 10 
First Aid Tape, % in x 5 yd ° 36LF70 1 
Trauma Pad, 5" x 9" g 48ZE52 1 
Conforming Gauze Roll, 2" б 3WHR9 1 
Sterile Gauze Pads, 3" x 3" . D 39N958 4 
Triangular Bandages, 40" x 40" x 56" D 3WHT4 1 
Pain Relief and Antiseptics 
BZK Antiseptic Towelettes . . 39N904 10 
Hand Sanitizer Gel Packets, 0.90 . 410854 10 
Cold Pack, 4x 5" . 45JE51 1 
Personal Eye Wash Bottle, 1 oz. О 40JH48 12 
Triple Antibiotic Ointment Packets, 0.50, 12 ct. . . 39N914 12 
First Aid/Burn Cream Packets, 0.90 ы 3WHT8 10 
Burn Dressing, 4" x 4" . 45JE50 1 
Additional Items 
CPR Faceshield . 40JJ29 1 
First Aid Guide . . 40JJ14 1 
Nitrile Exam Gloves, 2 Pr. . 3WHT7 4 
TORE hield, 1 Pr. Sci & | eee 1 
aceshield, 1 Pr. Scissors " 
1 First Aid Tape, 77 x 5yd 480601 — 1 
Hand Sanitizer Packets, 0.9 g, 10 ct. D 482V46 10 
Adhesive Fabric Bandages, 1" x 3", 16ct . 39N868 16 
First Aid/Burn Cream Packets, 0.9g, 12ct . 39N910 12 
Burn Dressing, 4" x 4" D 39N950 1 
Cold Pack, 4" x 5" . 39P018 1 
Exam Gloves, Nitrile, 2 Pr. D 39P031 2 
Triangular Bandage, 40" x 40" x 56" 0 390977 1 
гу Wash, 1 oz. with 2 Eye Pads and Strips D 49H429 1 
rauma Pad, 5" x 9" D 321А69 1 
Conforming Gauze Rolls, 2" x 5 yd., 2 ct. D 480F99 1 
Components Included Order 
Kit Component with First Aid Kits Refill Pkg. 
Description 45NJ76 | 40JH19 | 488689 Нет No. Qty. 
Bandages, Dressings, and Tape 
Bandages, 1" x 3", Fabric . D . 3WHP9 25 
Bandages, 112" x 1%", Plastic . D 3WHP8 10 
Bandages, 34" x 3", Plastic D О 3WHR1 25 
Вапаадеѕ, Fingertip, Fabric D О 3WHR2 10 
Burn Dressing, 4" x 4" . . . 45JE50 1 
Gauze Pads, 2" x 2" ” . 3WHU1 10 
Sterile Eye Pads, 3 x 3" 0 0 D 3WHU2 10 
Trauma Pad, 5" x 9" D 3WHU3 1 
Trauma Pad, 5" x 9" 0 0 D 48ZE52 1 
Triangular Bandages, 40" x 40" x 56" D О 3WHTA 1 
Triangular Bandage, CPR Mask . 48UE33 1 
First Aid Tape, 1%" x 5 yd., 3 P 
Roll Bandage, 2" x 4 yd. 45JE49 1 
Pain Relief and Antiseptics 
Alcohol Cleansing Pads . * 3WHR6 20 
Antiseptic Towelettes D ы О 3WHR7 10 
Aspirin Tab ets, 325mg, 10 Packets of 2 О 6XNC3 20 
Extra-Strength Nonaspirin Tablets, " % 
500mg, 10 Packets of 2 SXNC4 20 
Ibuprofen Tablets, 200mg, 10 Packets of 2 D 6XNC5 20 
Gold Fack, t X 27 " 4 D D О 45ЈЕ51 1 
ye Wash, 1 02., 2 Eyepads, Е 2 " 
First Aid Tape, 77" x 5 yd. 45882 1 
First Aid/Burn Cream Packets, 0.90 0 0 D 3WHT8 10 
Hand Sanitizer Gel Packets, 0.9g . D . 4106854 10 
Single Antibiotic Ointment, 0.90 D D D 3WHT9 10 
Additional Items 
CPR Face Shield Kit w/Vinyl Gloves ° О ЗМНТ 1 
Nitrile Exam Gloves, 2 Pr. D D О 3WHT7 4 
Bandage Scissors, Angled, 31 D 39P041 1 
Scissors D 65DG26 1 
Tweezers D 65DG27 1 
Tweezers, Stainless Steel D . 39P044 1 
First Aid Guide D D 11A320 1 
First Aid Guide О 40JJ14 1 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Order Refill Pkg. 


488G84 


Class B First 
Aid Kits 


First Aid People 
ANSI Served No. of Case Item 
Kit Type — PerKit Components Material H w D No. 
|, II 100 676 Metal 16.1563 in 5.5625 іп 15in 488685 
|, 1! 150 447 Мета! 4.625 in 10 іп 15 іп 488684 
|, II 150 654 Metal 21 in 5in 16 in 65DF97 
ІШ 150 909 Metal 23 in 5.5 in 16.5 in 65DF96 
ІН) 200 697 Metal 21 in Sin 16 in 65DF99 
III 200 937 Metal 23 in 5.5 in 16.5 in 65DF98 
ІШ 200 1436 Metal 22.5 in 15.5 in біп 45NJ74 
1 50 199 Plastic 2.75in 9.1875іп 918751 488682 
Components Included Order 
Kit Component with First Aid Kits Refill Pkg. 
Description 488684 | 488685 | 45NJ74 |488G82 Item No. Qty. 
Bandages, Dressings, and Tape 
Bandages, 3⁄4" x 3", Plastic . 36LF35 100 
Bandages, 1 in x 3 in, Plastic . 36LF30 100 * 
Bandages, 1" x 3", Adhesive Plastic, 40 ct. “ 1650612 1 
Bandages, 1 in x 3 in, Fabric . О . 6TEW6 100 
Bandages, 2 in x 4 in, Plastic D 36LF41 25 * 
Bandages, rx 4 Fabric . D 39N871 6 
andages, 1 % in x 2 in, Fingertip, è 
Heavy Woven Fabric 39N887 10 
Bandages, Assorted, Fabric D 41CP96 50 
Elastic Bandage, 4 in x 5 yd D D 39P003 1 
Triangular Bandage, 40" x 40" x 56" . D D * 139977 1| * 
Compress, 5 in x 9 in D . 39N981 1 * 
Gauze Pads, 2" x 2" D 39N954 6 
Conforming Gauze Roll, 2" 4 |3WHR9 1 * 
Conforming Gauze Rolls, 2" x 5 yd., 2 ct. . D 480F99 1 
Knuckle, 1 1% in x 3 in, Fabric О 39883 8 * 
Sterile Gauze Pads, 3" x 3" . 39N958 4” 
Sterile Gauze Pads, 3 in x 3 in D * |39М959 10 * 
Sterile Gauze Pads, 4' x 4" D 39N963 10 * 
Gauze Wrap, 4" D 2TUW1 12 * 
Gauze Rolls, 2 in x 4 yd, 10 ct. D 40JH61 1 
Sterile Eye Pads (4), 2 A in x 1 94 2 z e 1310393 1 * 
in, Adhesive Strips (4 Sets) 
Non-Stick Pads, 3 in x 4 in . 40JH83 50 
Пашпа Рай, 6° 2. dandi О D D e  |32LA69 1 
otton Tipped, Wood Handle Е 
Applicators, 311, Bag 39P037 100 
First Aid Tape, ^ in x 5 yd . D . 36LF70 1 * 
Pain Relief and Antiseptics 
Alcohol Wipes, 2 % in x 1 іп D О 36LF43 100 * 
BZK Antiseptic Towelettes О 390904 10 * 
BZK Wipe, 4 % in x 7 34 in О 36LF44 50 
PVP Wipes, 1% in x 2 Y^ in . 4CR22 1 * 
Hand Sanitizer Packets, 0.9 g, 10 ct. * D • |487/46 10 
Hand Sanitizer, 4 oz 0 41С868 1 
Antiseptic Spray, 4 oz. . D б 390925 1 
Burn Spray, 4 oz. D . 39N921 1 
Burn Cream, 0.9g . D “  |4CP92 1 
Personal Eye Wash Bottle, 1 oz. e |40/Н48 12 
Buffered Eye Wash, 4 oz. . . 36М055 1 
Eye Wash, 1 oz. with 2 Eye Pads and Strips D 49H429 1 * 
Aspirin, 325mg, 25 Packets of 2 . 480G03 1 
Nonaspirin Tablets, 500mg, 25 Packets of 2 . 39N841 25 
Nonaspirin Tablets, 500mg, 50 Packets of 2 D 39N842 50 
рирготет, 500mg, 125 Packs of 2 . 3NNW7 250 
Antacid (Calcium Carbonate), g 
420mg, 50 Packets of 2 398852 50 
Triple Antibiotic Ointment, 0.5g О . D . 3VAN2 25 
Burn Dressing, 4" x 4" D 45JE50 1 
Burn Dressing, 4" x 4" . D 39N950 1 * 
Water Jel Burn Dressing, 4" x 16" О e |39М987 1 
Instant Cold Pack 0 36LF66 1 * 
Cold Pack, 4' x 5" D 39P018 1 * 
Cold Pack, 4" x 5" “ /45JE51 1 
Additional Items 
Ammonia Inhalant Wipes, 0.35 oz . 482W96 12 
CPR Faceshield with One-Way Valve . D б *  |39P013 1 
First Aid Guide . “ “4 40/14 1 
First Aid Guide . 11A320 1 
Disposable Gloves, 2 Pr. О 4821185 4 
Exam Gloves, Nitrile, 2 Pr. . . . 39Р031 2 
Rolled Splint, 4" x 24" e |650005 1 
Bandage Scissors, Angled, 3/21 . б 0 *  |39P04 1 
Tourniquet, 96" x 4", Rubber . D . e  |39P055 1 
Forceps, Plastic . D . 39Р045 1 


* Meet ANSI 2308.1 Standard 
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SAFETY 
First Aid Kits & Refills 


488G62 


Class B First Aid Kits 


Kits come equipped with supplies to deal with injuries encountered 
in complex or high-risk environments. 


First Aid People 
ANSI Served No. of Case Item 


Kit Type — PerKit Components Material H М D No. 
Not ANST 75 330 Metal ^ 5.125in 16іп  1125in 488061 


Compliant 
i 100 516 Meta 5.125in — 16in 11.25in 488062 


etal in .9 In in 


Components Included 
with First Aid Kits 
488G61 | 488662 | 488663 


Kit Component 
Description 
Bandages, Dressings, and Tape 
Bandages, 31" x 3", Adhesive Plastic 
Bandages, 1" x 3", Adhesive Plastic, 40 ct. 
Bandages, 1"x 3", Adhesive Plastic 
Bandages, Тіп x 3 in, Plastic 
Bandages, Knuckle, 3 % in x 3 ¥% in, Fabric 
Bandages, Fingertip, 134" x 2", Fabric 
Bandage, Self-Adhearing, 3" x 5 yd. 
riangular Bandage, 40" x 40" x 56 
rauma Pad, 5" x 9" 
terile Eye Pads (4), 2% in x 1% 
in, Adhesive Strips (4 Sets 
terile Gauze Pads, 3" x 
terile Gauze Pads, 3 in x 3 in 
terile Gauze Pads, 3' x 
auze Pads, 3' x 
terile Gauze Roll, 4"x 4 yd. 
auze Roll, 4' x 4 yd. 
onforming Gauze Rolls, 2" x 5 yd., 2 ct. 
otton Tipped, Wood Handle 
Applicators, 371, Bag 
Triple Cut First Aid Tape, 2" x 5 yd. 
irst Aid Tape, “іп x 5 yd 
Pain Relief and Antiseptics 
BZK Wipe, 4 94 in x 7 34 in 
Hand Sanitizer Packets, 0.9 g, 10 ct. 
Antiseptic Spray, 4 oz. 
Burn Gel Packets 
Burn Spray, 4 oz. 
Buffered Eye Was 
Aspirin, 325mg, 25 Packets 0 
Nonaspirin Tablets, 500mg 
Antacid (Calcium Carbonate), 
420mg, 50 Packets of 2 
tiple Antibiotic Ointment, 0.50 
Burn Dressing, 4" x 4 
old Pack, 4" x 
old Pack, 4" x 
Additional Items 
PR Faceshield 
PR Faceshield with One-Way Valve 
irst Aid Guide 
xam Gloves, Nitrile, 2 Pr. 
Rolled Splint, 4 x 24 
MT Scissors, Straight, 4 
Bandage Scissors, Angled, 3/21 
ourniquet, %" x 4", Rubber 
Forceps, Plastic 


Order Refill Pkg. 
Item No. (іу. 


ONS 
65D 
N8 


9 60 
6LF30 00 
6LF31 — 40 


39P007 1 


ONG 
32LA69 1 
31DJ93 1 


ON958 4 
0М959 0 
9N966 0 
OLF46 0 
ТЕ 
48000 


39P037 100 


65DG4 
36LF70 1 


36LF44 50 
482V46 0 


39N925 1 
QNO 1 
GNO 
480G0 
QN84 
39N853 50 
VAN 
9N950 
9P018 


4 02. 


Packets о 


40JJ29 
OPO 
40JJ14 
OPO 
65060 
40JJ40 
39P041 1 
OPO 


39P045 1 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


a 39N794 
Provide necessary first aid supplies to treat 
many injuries that may occur on the job. 
People 
Served No. of Case Item 
Description Per Kit Components Material H wW D No. 
Emergency Use 10 136 Plastic — 10 in 3in 10in 39М787 
10 142 Plastic 5 in 3 in 8 in 
General Use 25 185 Plastic 7.125іп 3.125 іп 10.125 in 39М806 
25 220 Metal 2.625іп 7125іп 10in 39М794 
Kit Component Components Included with First Aid Kits hes Refill Pkg. 
Description 39N787 | 39N805 | 39N806 | 39N794 | Кет No.  Oty. 
“Bandages, Dressings, and Tapes 
Bandages, 2" x 4", Fabric | * | | | ] 39N8 6 
Bandages, 1 36 in x 2 in, 
Fingertip, Heavy Woven Fabric ЕКЕ раса ш 10 
Knuckle, T?» inx3in Fabric | * | | * | °> | 39N88 8 
auze Pads, 2" x poe | * | * | | 39М054 6 
terile Gauze Pads, 3 x | * [ер |6 [390958 4 
terile Gauze Pads, 4 х4 [ | ] * |. [.*: [39096 
auze Roll, 2'x 4 yd., Sterile | 2.2 | * |. | | 39N98 
terile Gauze Roll, 4" x 4 yd. 9N98 
riangular Bandage, 
40" x 40" x 56" 39N977 1 
irst Aid Tape, V? in x 5 yd 6 0 
Pain Relief and Antiseptics 
Aspirin. mg NNV 00 
Antacid, Calcium Carbonate, 
50 Packets of 2 8AYSO 100 
onaspirin Tablets, 
500mg, 50 Packets of 2 39N842 50 
Burn Gel Packets, % oz. 9N918 6 
BZK Antiseptic Towelettes 9N904 0 
Buffered Eye Wash, 1 oz. 6N054 
Buffered Eye Wash, 4 oz. ONO 
irst Aid/Burn Cream 
Packets, 0.90, 12ct нш 12 
old Pack, 4 x 9P018 
Triple Antibiotic Ointment 
Packets, 0.50, 12 ct. 39N914 12 
Additional Items 
Ammonia Inhalant 
Wipes 038 or |o [| | | (жш m 
irst Aid Guide г.г. * |j * | A320 
orceps, Plastic Ге | * ] * ] * j| 399 
xam Gloves, Nitrile, 2 Pr. | 1] ses JJ] * j| s [| 39P0 
Bandage Scissors, Angled, 37L| — *» | * | * | e | 39P04 
ongue Depressors, 6 | * | |] 1 | 39P039 00 


REGISTER NOW! ENJOY 
THESE FEATURES & MORE! 
[ Access your pricing 

[v] View order history 


[v] Save favorites to your personal lists 
[v] Check real-time product availability 


Sign іп or register оп Grainger.com® today! 
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Find even MORE оп Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) First Aid Kits & Refills 


Bulk and Unitized 
First Aid Kits 


Kits contain first aid treatment for Unitized Kits—Kits include packs 
common injuries. that hold individually sealed dose 
units and are color-coded by applica- 
tion; blue for antiseptics, yellow for 
bandages, red for burn treatment, 
orange for personal protective equip- 
ment, and green for miscellaneous. 


39N821 


Bulk Kits—Nonunitized and contain 
larger quantities of supplies. Metal 
Cabinets 39N795, 39N789, and 
39N821 include shelves. 


People Served No. of Case Item 
Per Kit Components Material H w D No. 
Bulk Kits D .. 
10 каН arm 5.875 in 3.625 in єз in Enn 1 
astic in in in | 
50 214 Plastic -10in — п 10п — 39NB15 FIRST AID | 
75 397 Plastic 95in  275in  135in 39М816 39N817 
100 487 Metal 5.125 in 1біп  11.125in  39N795 
100 970 Metal i65in  55in  1375in  39N789 men 
150 1,172 Metal 6 in 215in 16біп 39М821 — 
Unitized Kits = 
10 57 Plastic Sin 3 in 8 in 39N831 
20 102 Plastic Тіп 3in 10in 39N817 
40 211 Plastic 9.5 in 2./5in — 13.5in — 39N818 
Kit Component Components Included with First Aid Kits Order Refill Pkg. 
Description 39N814 39N797 39N815 39N816 39N795 39N789 39N821 39N831 39N817 39N818 Item No. Qty. 
Bandages, Dressings, and Tape 
Bandages, 1 in x 3 in, Plastic ° . ° * * * О О О О 36LF30 100 
Bandages, 1 in x 3 in, Fabric D 6TEW6 100 
Bandages, %" x 3", Fabric . . 41CP80 100 
Knuckle, 1 17 in x 3 in, Fabric D D . . . . 39М883 8 
Combine Pads, 8" x 10", Sterile б б “ . D О 39N971 1 
Gauze Roll, 2" x 4 yd., Sterile . б . D D D D 39N983 1 
Pain Relief and Antiseptics 
Aspirin, 325mg, 2/pouch = 39N837 50 
Nonaspirin Tablets, 500mg, 50 Packets of 2 0 0 . 0 D D 39N842 50 
Ammonia Inhalant Wipes, 0.35 oz D D 482W96 12 
Burn Gel Packets, % oz. О 391918 6 
Buffered Eye Wash, 1 oz. D D . . * 361054 1 
Buffered Eye Wash, 4 oz. О О 36055 1 
Hydrocortisone Cream, 0,90 D 39N941 12 
Instant Cold Pack . . . . D D D О D О 39P019 1 
PVP lodine Wipes, 0.9g . . . О . 39N899 10 
Sting Relief Wipes О О . О . . О “ 39М932 10 
Vine Antibiotic Ointment Packets, 0.5g, 12 ct. D D D D D . О . D 39N914 12 
Additional Items 
First Aid Guide Ыы D . . . . . * . . 11A320 1 
First Aid/Burn Cream Packets, 0.9g, 12ct D ° . . . D 39N910 12 
Forceps, Plastic D D D D D . . . 39P045 1 
Thermal Blanket, Aluminized D 39P025 1 


a 
BP RS T AID ONLY. 


General Purpose 
First Aid Kits 


Customizable SmartCompliance cabinets are 
designed to simplify OSHA compliance and 
restocking. Standardized supply boxes slide 


easily into place and keep cabinets organized 40JH23 40JH18 
so needed items can quickly be found. 
Components Included 
People Kit Component with First Aid Kits Order Refill Pkg. 
Served №. of Case Item Description 40JH23 | 40JH18 |292М80 Нет No. Qty. 
PerKit Components Material H Ww D No. Conforming Gauze Roll, 3" = " 3WHT1 1 
25 112 Metal 12in 3.125in 9.5in 40JH23 Trauma Pad, 5' x 9" + . 3WHU3 1 
50 206 Plastic — 14in 4.125in 13in 40JH18 Trauma Рай 5'x 9" * 487Е52 2 
50 260 Plastic 5.25іп 14.5 іп 15.5іп 292MRO First Aid Tape Roll, "x 10 yd. . . 3WHT3 1 
Components Included First Aid Tape, 17" x 5 yd., Roll = 45ЈЕ49 2 
Kit Component with First Aid Kits Order Refill Pkg. Bandage, 2" x iMd 
Description 40JH23 | 40JH18 |292MRO | Item No. Qty. Pain Relief and Antiseptics 
Bandages, ШЕЕ and Tapes Aspirin Tablets, 325mg, 10 Packets of 2 . 6XNC3 20 
Bandages, 1" x 3", Fabric б . “ 3WHP9 25 Extra-Strength Nonaspirin Tablets, т 6XNC4 20 
Bandages, % x 3", Plastic О . 3WHR1 25 500mg, 10 Packets of 2 
Bandages, Fingertip, Fabric 0 . 3WHR2 10 Ibuprofen Tablets, 200mg, 10 Packets of 2 ° 6ХМС5 20 
Bandages, Knuckle, Fabric D 3WHR3 10 Alcohol Cleansing Pads D О 3WHR6 20 
Bandages, 172" x 117", Plastic . . ЗМНРВ 10 Antiseptic Towelettes б . D 3WHR7 10 
Burn Dressing, 4" x 4" . 45JE50 1 Hand Sanitizer Gel Packets, 0.9g . 410854 10 
Elastic Wrap Bandage, 2" x 5 yd. D 3WHR4 1 Castile Soap Towelettes D 3WHR8 10 
Elastic Wrap Bandage, 3' x 5 yd. О 650035 1 Cold Раск, 4" x 5" О 45ЈЕ51 1 
Knuckle & Fingertip Bandages, Fabric ° 3WHR5 10 First Aid/Burn Cream Packets, 0.9g ° 0 О 3WHT8 10 
Moleskin Squares, 2" x 2" 2 D 3WHT5 10 Single Antibiotic Ointment, 0.9g . D . 3WHT9 10 
Moleskin (Blister Prevention), 2" x 2" D 65DG29 20 Additional Items 
Butterfly Closures, %" x 194" D 3WHT2 10 CPR Face Shield Kit w/Vinyl Gloves П 3WHT6 1 
Triangular Bandages, 40" x 40" x 56" g D D 3WHT4 1. CPR Face Shield D 65DG28 1 
Gauze Pads, 2" x 2" D D 3WHU1 10 First Aid Guide D 40JJ14 1 
Sterile Eye Pads, 3 x 3" Ы ° 9 3WHU2 10 Nitrile Exam Gloves, 2 Pr. М è 5 3WHT7 4 
Eye Wash, 1 oz., 2 Eyepads, с 45152 4 Scissors . 650626 1 
First Aid Tape, > x 5 yd. Tweezers, Stainless Steel D “ 39Р044 1 
Conforming Gauze Roll, 2" D . 3WHR9 1 Tweezers “ 650627 1 
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First Aid Kits Details on page A1. 


Kit Component Components Included with First Aid Kits |Order Refill Pkg. 
Description 39N784 | 39N827 | 39N826 | 39N825 | Item No. _ Qty. 
Bandages, Dressings, and Tapes 
E {in x 3 in, Plastic . . . . 39N858 16 
Co nstruction Bandages, 2" x 4". Fabric . 39N871 6 
Knuckle, NA in x 3 in, Fabric D 39N883 8 
HT andage Compress, 
39N784 Bulk and Unitized "x 4 sterile 2 39N978 4 
- = = Bandage Compress, 9 а Б 39N980 1 
First Aid Kits x B. Sterile 
А 5 i Sterile Gauze Pads, 3"x 3" $ Li 22 39N958 4 
Kits are designed for contractors Sterile Gauze Rol, ax 4 n | . 59985 1 
iniuri i ombine Pads, 8" x 10", Sterile . 
most common injuries on the job. Hema-Seal Trauma : SG. 4 
+ А А Dressing, Sterile 
Bulk—Nonunitized kit contains (255110 
x : Triangular Bandage, " п Я 2 39N977 1 
larger quantities of supplies. 40° x 40" x 56" 
> ы Eug Tape, A x 5 yd. . D D D 39N993 2 
ГБ ЕТТТ itized—Kits i ain Relief and Antiseptics 
sp mpg B Йй Unitized- Kits include cartons that Nonaspirin Tablets, 500m. я патен 
Lil: Т! | | f 1 hold individually sealed dose units 50 Packets of 2 
зөмв27 ТІЛІНІН! and are color-coded by applica- Buffered Eye Wash, 1 oz. р р к 364054 1 
= ча. AER Н қ Cold Pack, 4" x 5 б . L] ° 39Р018 1 
са tion; blue for antiseptics, yellow for Alcohol Wipes C] C] g 39№897 10 
É BZK Antiseptic Towelettes . 39N904 10 
bandages, red for burn treatment, Я PVP Iodine Wipes, 0.90 D D D 39N899 10 
orange for personal protective equip- ging Relief Wipes g Г) 39N932 10 
i irst Aid/Burn Cream 
ment, and green for miscellaneous. Packets, 0.99, 12t . . . . 39N910 12 
People Served No. of Item Triple Antibiotic Ointment : " 39N914 12 
Per Kit Components H wW D No. Packets, 0.5g, 12 ct. 
Bulk Kit | 3 Я Additional Items 
90 204 10 in 3in 10 in 39N784 Ammonia Inhalant Wipes, 0.35 oz * * 482W96 12 
Unitized Kits . 5 First Aid Guide . D С 11A320 1 
10 74 5.375 in 2.875 in 7.875 in 39N827 Forceps, Plastic “ D D 39P045 1 
20 110 Тіп 3in 10 in 39N826 Exam Gloves, Nitrile, 2 Pr. D . . . 39Р03 2 
30 163 10 in 3in 10 in 39N825 Bandage Scissors, Angled, 3/1 “ 39Р041 1 
Industrial Bulk 
First Aid Kits 
" Provide the proper mix of 
463L94 items to keep you safe, 
productive, and on-the-job. 
People Served No. of Case Item T 
Per Kit Components Material H w D No. же тен теа mm 
75 563 Metal 5.125 in 16 in 11.1875 in 463L94 М трайни SAN 
150 563 Metal 5.125 in 16 in 11.1875 in 463M29 „ = pui»: mone: 
100 404 Metal 5.125in 16іп 1125 in 480F98 seman a = 
Components Included Order тт 
Kit Component with First Aid Kits Refill Pkg. ecu | 5m 
Description 463L94 | 463M29 | 480F98 | Item No. Qty. 91 TN 
Bandages, Dressings, and Tape = 
Bandages, 1 x 3", Fabric, 50 ct. D 41CP82 50 = 
Bandages, 1° x 3", Fabric . 488601 100 26| 85 
Bandages, 1 in x 3 in, Plastic g g . 36LF30 100 p 
Bandages, 2 in x 4 in, Plastic D 36LF41 25 =— 
Bandages, Fingertip, ТУ x 2" Fabric . . . 36LF32 40 
Bandages, Knuckle, 3 74 in x 3%] in, Fabric D . 36LF31 40 
Triangular Bandage, 40" x 40" x 56" D 39N977 1 
Triangular Bandage, 40" x 40" x 56" D . 39N975 1 ^ 
Elastic Bandage, 4 in x 5 yd D 39P003 1 39N788 
Steri e Eve Pads 4) 3 EETA О 3WHU2 10 
erile Eye Pads (4), 2 3à in x 1% . 3 = = А = 
in, Adhesive Strips (4 Sets) 11194. 4 Vehicle First Aid Kits 
Sterile Gauze Pads, 3" x 3" 0 0 39N966 10 j i : PME 
Sterile Gauze Pads, 4" x 4" : S9N962 2 Designed for use in vehicles to treat minor injuries. 
Gauze Pads, 2" x 2" D 3WHU1 10 
Gauze Pads, 3 x 3" . . 36148 20 People Served No. of Case Нет 
Gauze Rolls, 2 in x 4 yd, 10 ct. D 40JH61 1 Per Kit Components Material н М0 — No. 
Gauze Roll, 4" x 4 yd. . 480G02 1 5 28 Plastic — 325in $875in 425in 39М804 
Sterile Multitrauma Dressing, 12" x 30" . . 40/12 50 10 76 Metal Tin jin —10in  39N788 
First Aid Tape, Y^ in x 5 yd . 36LF70 1 : Components Included r 
Triple Cut First Aid Tape, 2" x 5 yd. . 650045 1 Kit Component with First Aid Kits (Order Refill Pkg. 
Cotton Tipped, Wood Handle Applicators, 3'L, Bag D . 39Р037 100 Description 39N804 | 39N788 | Нет Мо. Qty. 
Cotton Tipped, Wood Handle Applicators, 3°L, Vial . 39Р038 100 Bandages, Dressings, and Tapes 
Sterile Nonstick Pads, Adhesive Edges, 3' x 4" . 36LF49 50 1 in x 3 іп, Plastic = 39858 16 
Pain Relief and Antiseptics Bandages, 74" x 3", Adhesive Plastic D 39N861 16 
BZK Wipe, 4 3A in x 7% in б 36LF44 50 Bandages, 38" x 1 3?" Junior D 39N863 40 
BZK Antiseptic Towelettes g 39N904 10 Bandages, Assorted, Fabric 1 E 41046 50 
Alcohol Pads, 50 ct. . 463170 1 Butterfly, Large, V in x 2 % in, Plastic D 39N865 16 
Alcohol Wipes . 39N897 10 Combine Pads, 8' x 10", Sterile D 39N971 1 
Antiseptic Spray, 4 02. . . 394025 1 Sterile Gauze Pads, тх? D 39N958 4 
Burn Cream, 0.90 . 4CP92 1 Gauze Roll, 2 x 4 yd., Sterile D 39N983 1 
Burn Gel Packets, ¥ oz. . 39N918 6 Adhesive Tape, Y x3 yd. ~ е 39993 2 
Buffered Eye Wash, 4 oz. . . 36М055 1 ЕПТЕП Bandage, 40" x 40" x 56" ° 39N977 1 
SmartCompliance Refill Eye Wash, 4-02 Bottle . 650038 1 Pain Relief and Antiseptics 
Nonaspirin Tablets, 500mg, 50 Packets of 2 . 394842 50 Aspirin, 325mg, 2/pouch p 39N837 50 
Nonaspirin Tablets, 500mg, 125 Packets of 2 . 39N843 125 Ibuprofen, 200mg, 50 Packs of 2 = 3NNW6 100 
Ibuprofen Tablets, 200mg, 50 Packets of 2 g 39N839 50 Nonaspirin Tablets, 500mg, 50 Packets of 2| . g 39N842 50 
Antacid (Calcium Carbonate), 420mg, 50 Packets of 2 . 39N853 50 Cold Pack, 4^ x 5 D 39P018 1 
Triple Antibiotic Ointment, 0.5g . . . 3VAN2 25 Alcohol Wipes * 39N897 10 
Cold Pack, 4" x 5" . . 39P018 1 BZK Antiseptic Towelettes g D 39N904 10 
Cold Pack, 4" x 5" . 45/Е51 1 First Aid/Burn Cream Packets, 0.90, 12ct 0 39N910 12 
Additional Items Sting Relief Wipes D 39N932 10 
First Aid Guide . С 40014 1 Triple Antibiotic Ointment г В 39N014 12 
EMT Scissors, Straight, 477" 0 401340 1 Packets, 0.50, 12 ct. 
Bandage Scissors, Angled, 3721 . . 39P041 1 Additional Items 
Exam Gloves, Nitrile, 2 Pr. D D D 39P031 2 First Aid Guide | . 11A320 — 1 
Forceps, Plastic . . . 39Р045 1 Exam Gloves, Nitrile, 2 Pr. D 39P031 2 
Blood Clotting Spray, 3 oz. Can . 36LF63 1 Bandage Scissors, Angled, 3%'L D 39P041 1 
Ammonia Inhalant Wipes, 0.35 02 . 482W96 12 Thermal Blanket, Aluminized 0 39Р025 1 
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First Responder Kit 


Contains essential first aid 
supplies needed to respond to 
medical emergencies. 


No. of 
Components Includes No. 
8HAL2 31XR13 9A801 1 in x 10 yd Waterproof Tape, 12 in x 30 in Multi-Trauma Dressing, 24 
Ё a in x 24 in Biohazard Bag, 3 7 in Deluxe Tweezers, З in x 10 yd Porous 
Trauma First Aid Response LifeSecure: Cloth Athletic Tape Roll, 4 in x 5 in Instant Cold Compress, 52 in x 84 
Emergency Solutions in Emergency Blanket, 6 in Conforming Gauze Roll Bandage, 7 % in 
d E S H | Kit Utility Shears, Burn Relief, Eye Wash, First Aid Guide, (10) 2-Pks, (12) 
an mergency urviva S Povidone-lodine Infection Control Wipes, (2) 3 in x 5 yd Latex Free 
Elastic Bandages, (2) 4 in Conforming Gauze Roll Bandages, (2) 6 in 
Portable trauma kit SHAL2 helps provide a rapid response to disasters. Kit 113 x 9 instant поб compresses e 8in x п Trauma Pads, (2) cpi 5DXX8 
includes everything needed to treat traumatic injuries and to transport a patient. АТ x 4 n Gauze Dressing 5 0) (24) Alcohol Cleansing Pads, (3) eo 
Emergency Survival Kits, 31XR13 and 9A801, include key survival supplies for 0 n карас Boge (4) 36 in T a m 9 пп ашта Рад, AD 
all the basic needs. Eye Pads, (6) 3 in x 3 in Gauze Dressing Pads, (8) Exam Quality Vinyl 
Gloves, 10 Gallon Capacity, 16/Bx, 4 oz, 4 oz Plastic Squeeze Bottle, 4 
No. of ltem Pairs, 8 oz, Latex Free, Plastic Spool, Stainless Steel, with 2 Safety Pins 
Components Includes No. 
Trauma Response Kit 
Heavy-Duty Weather-Resistant Bag, Seat and Gear Platform, Flashing 
260 LED Wheels, 8-ft. Extendable Flag, 5 Quick-Response First Aid Modules — 8HAL2 
with Extensive First Aid Supplies, Flexible Evacuation Stretcher 
froun — Signal, (1) Pair of Leather Palmed Work Gl (1) 
afety Signal, air of Leather Palmed Work Gloves, " 
Safety Goggles, (1) Pry Bar, (30) Dust Masks, (1) First Aid Kit, (3) Soft-Sided Case 
x a) Blankets, (30) Emergency Drinking Merino (4 oz 
Each), (5) 2,400 Food Bars (60 Portions), (1) Tarp (1) Cord, (1) Whistle H H H 
145 with Lanyard, (1) AM/FM Radio with Extra Batteries, (1) Flashlight with 31XR13 First Aid Kits 
Extra Batteries, (2) 12 hr Light Sticks, (1) Carry-Flat Portable Toilet, З 3 Я 
(6) Toilet Bags, (6) Deodorizer Packets, (2) Toilet Paper Rolls, (4) 39N832 provides first aid treatment 
Pairs of Mí Gloves, (30) Sanitary Towelettes, (2) Hand Sanitizer (4 for snake bites, tick and insect bites. 
0z Each), 1) Emergency Instruction Sheet, (1) Clipboard, (1) Writing есе А 
Р " ibe 2155 Pens, (10) Tamper-Evident Breakaway Closure Ties sunburns, and skin irritation caused 
ersonal Emergency Survival Ki і і Я 
(1) Face Mask LEER (1 Thermal Blanket, (1) Poncho, (1) Pair by plants. Includes sturdy fabric сазе 
of Vinyl Gloves, (2) 20 Hr. Body Warmers, (1) Metal Whistle with 39N978 general purpose first aid kit 
Lanyard, (1) AM/FM Radio with Replacement Batteries, (1) Flashlight i i i i: 
60 with Batteries, (2) 12 Hr. Light Sticks, (10) Emergency Water Pouches 9A801 comes in a durable fabric bag with carry 
(4 oz Each), (1) 2,400 Calorie food bar, (1) 30-Piece First Aid Kit, (6) ing handles but can also be wall mounted. 39N798 
Moist towelettes, (3) Biohazard waste bags, (1) Pair vinyl gloves 
People Item 
Served Includes No. 


16) 1 inx3 in Plastic Adhesive Strips, (1) Extra Large Flexible Fabric 
dhesive Strips, (2) % oz Burn Gel Foil Packet, (4) Bzk Towelettes, (1) 

25 4.5 in Steel Forceps, (2) 3 inx3 in Gauze Pads, (2) Hand Sanitizer Foil 39N832 
Pack, (2) Hydrocortisone Packets, (2) Ibuprofen Tablets, (2) Lip Balm 
Packets, (2) Non-Aspirin Tablet, (2) Sting Relief Wipes, (2) Sunscreen 
Packets, 8 Y2 in x 5 yd Adhesive Tape Roll, (2) Tecnu бак МІуу Packet 
(16) 1 inx3 in Adhesive Plastic Bandages, (1) First Aid Guide, (1) 3.5 
in Plastic Forceps, Ч) Heavy Woven Bandages, (5) Heavy Woven 
Knuckle Bandages, (1) Scissors, (1) 4 oz Eyewash, (1) Sterile Eye Cup, 

25 (4) Sterile Eye Pads, (4) Adhesive Strips, (1) 4 in Elastic Bandage, (1) 
Cold Pack 4 inx5 in (1) Triangular Bandage, (4) Nitrile Exam Gloves, 
(30) Alcohol Wipes, (6) First Aid/Burn Cream, (6) Triple Antibiotic 
Ointment, (1) 5 inx9 in Combine Dressing, (1) “іп x 5 yd Adhesive 


39N820 


Snake and 
Insect Bite Kits 


39N798 


Kits are equipped to provide first aid treatment. 31AR10 can clip on to a belt, Strips, (5) 4 inx4 in Sterile Gauze Pads, (1) Conforming Gauze Roll 
pack, or other gear for ready access. Pocket-size 49H370 is unitized to fit into a 

first aid kit or cabinet. MedSource 

Individually wrapped Bite and Sting Pads are soaked with a benzocaine/isopro- ыы SUME 


pyl alcohol solution to offer temporary relief from the pain and itching of bites, Emergency Blankets 


Scrapes, stings, and minor burns. 
Soft, warm, durable wool blankets 


Feonle inclides Mem are stitched on all four sides. Dark 
Snake Bite Kit, Unitized with Plastic Case gray color. 
1 Venom Extractor Pump, Tourniquet, Scalpel Blade, (2) Ammonia 39N820 
Inhalants, (2) Adhesive Bandages, (2) Antiseptic Wipes " Pkg. Item 
Snake Bite Kit, Utitized with Nylon Case . . Description Qty. No. 
1 Venom Extractor Pump, Tourniquet, Scalpel Blade, (2) Ammonia 31AR10 84 in x 54 in, Woolen Blend 12 301880 
Inhalants, (2) Adhesive Bandages, (2) Antiseptic Wipes 66 in x 90 in, Wool 10 38G255 
Splinter and Tick Removal Kit 
(1) Plastic Case, Steel Forceps, Magnifying Glass, Tick 
1 Identification Card, (2) Resealable Plastic Bags, (5) Chloride 49H370 
Antiseptic Towelettes, (5) 1 in x 3 in Adhesive Bandages 
Bite and Sting Pads “STEINER. 
50 (50) Sting Relief Wipes A1CR13 ` : 
Fire/First 
Aid Blanket 
= = = = Meets Federal Standard 
Empty First Aid Cabinet i Title 16 CFR Part 1610 for 
Durable metal cabinet provides protection AID flame-retardant use 
for your first aid supplies. Side-opening with Durable blanket can be used to smother flames, drape 
keyhole for wall mounting and a handle for тад over injured victims, and cover stretchers and other 
convenient carrying. =i BANDE rescue carriers. Fully serged hems. The blanket stores Description Пет 
і neatly in the highly visible fluorescent red, vinyl-coated 62 in x 84 - 
No. of Item А Қ in, Wool/ 4Т178 
Sheives H “ D No. nylon tote pouch. Tote is flame-retardant, weather-resis- Nylon E nd 
3 16Уіп 13%in 5%in 39М796 tant, plus resists grease and most acids and chemicals. 
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BEFIRST AID ONLY. oe Red Cross 


American 


Emergency Preparedness Kits 


Contain the fundamental supplies needed to address various emergency situations. All kits are conveniently packaged in a modular design case. 


Description 
Backpack Kits 


Personal Safety 


Personal 
Emergency 


Nylon Case 


Emergency 
Medical 


Plastic Case 
Personal 


Protection with 
CPR Faceshield 


Trauma 
Responder 


Burn Responder 


Pack 


CPR Responder 


Eye Care 
Responder 


Médique? ЕЕЕ BEFIRST AID ONLY. 


Emergency Response Supplies 


Item Pkg. 
Description Brand No. Qty. 
Drinking Water, 125mL Mayday 116664 1 
Drinking Water, 125mL Mayday 492T85 100 
Food Ration, 2400 Calorie bru 2wuug 1 
Water Purification Tablets Honeywell зрдсд 50 


Mylar® Emergency Blanket, 84 in х 52" — Honeywell 3PAJ8 1 


Includes 


(2) Exam Quality Gloves, (5) Adhesive Plastic Bandage, % x 3 in, (3) Adhesive Fabric Ok 34 x 3 in, (5) Junior Adhesive 

Plastic Bandages, % x 172 in, (1) Knuckle Fabric Bandage, (1) Fingertip Fabric Bandage, (2) Bzk Antiseptic Towelettes, (1) Triple 

Antibiotic Ointment Packs, 0.5g (1) Hand Sanitizer Pack, 0.9g (2) Germicidal Wipes (Kills Germs), (1) Emergency Drinking Water, (1) 

Emergency Poncho, (2) Hand Warmers, (1) Emergency Blanket, (1) Whistle With Neck Cord, (1) л Stick, (1) N95 Mask 

(1) American Red Cross First Aid Guide, (1) Nylon Backpack, (1) Emergency Drinking Water, (1) N95 Mask, (2) Exam Quality Gloves, (2) Germicidal 
Wipes (Kills Germs), (1) Light Stick, (1) Whistle with Neck Cord, (1) Emergency Poncho, (1) Emergency Blanket, (2) Hand Warmers, (1) Mini 

First Aid Kit, (5) Adhesive Plastic Bandages, % x 3 in, (3) Adhesive Fabric Bandages, % x 3 іп, (5) Junior Adhesive Plastic Bandages, % x 11 

in, (1) Fingertip Fabric Bandage, (1) Knuckle Fabric Bandage, (2) BZK Antiseptic Towelettes, (1) Triple Antibiotic Ointment Packs, 0.50 


"Call 9-1-1" Banner, 2 in Conforming Gauze Roll, 5 in x 9 in Trauma Pad, American Red Cross First Aid Guide, Emergency Blanket, Emergency Drinking 
Water Pouch, Emergency Preparedness Reference Card, Finger Splint First Aid Tape Roll, Germicidal Wipe, Light Stick, Rain Poncho, Sterile Eye Pad, 
Whistle, (10) 34 in x 3 in Adhesive Fabric Bandage, (10) ) %1 in x 1% in Junior Adhesive Bandage, (10) Cotton-Tipped Applicators, (2) 1 1^ in x 1% in Patch 
Bandages, (2) 2 in x 2 in Moleskin Square, (2) 4 in x 4 in Gauze Dressing Pads, (2) Exam Quality Vinyl Gloves, (2) Fingertip Fabric Bandages, (2) Hand 
Sanitizer Packs, (2) Hand Warmers, (2 ОН Fabric Bandages, (2) Procedural Face Masks, (20) % in x З in Adhesive Plastic Bandage, (3) Butterfly 
Wound Closures, (3) Triple Antibiotic intment Packs, (6) 2 in x 2 in Gauze Dressing Pads, (6) Alcohol Cleansing Pads, (6) Bzk Antiseptic Towelettes 


3) Antiseptic Towelettes, (1) Disposable Gown with Full Sleeves, (1) Disposable Bonnet, f Disposable Shoe Covers, (1) Eye 
hield With Ear Loop Mask, (1) 24 x 24 in Biohazard Bag, (1) 8 x 12 in Clear Plastic Bag, (1) Twist Tie, (2) Pair of Exam Quality 
Gloves, (1) CPR Pack: (1) CPR One- -Way Valve Face Shield, He ) Exam Quality Gloves and (3) Antiseptic Towelettes 
winx 5 yd First Aid Tape Roll, 2 in Contorming Gauze Roll Bandage, (2) 0.99 Hand Sanitizer Pack, (2) 3 in Conforming Gauze Roll Bandage, 
4) 1 Pair Exam Quality Vinyl Gloves, 4) 5 in x 9 in Trauma Pad, (6) 4 in x 4 in Gauze Dressing Pad, (6) BZK Antiseptic Towelettes 
1) Burn Dressing 4 x 16 in, (1) Burn ressing 4 x 4 in, (1) 1 x 5 yd Adhesive Spool Tape, (1) 4 in Sterile 
Stretch Gauze, (1) Scissors, 4) Nitrile Exam Gloves, (3) 4 oz Eyewash, (1) First Aid Guide 
2) CPR Latex Free Face Shield, (4) Exam Vinyl Gloves, (4) Bzk Antiseptic Towelettes, (4) Antimicrobial Wipes, (2) 
issue Pack, 15/Pack, (2) 0.9g Hand Sanitizer Pack, (1) 24 in x 24 in Biohazard Bag, (1) Twist Tie 
2 in Conforming Gauze Roll, 3 in Conforming Gauze Roll, (2) 4 oz Eye Wash Bottle, (2) 9g Hand 
Sanitizer Pack, (2) First Aid Tape Roll, (4) Eye Cups, (4) Sterile Eye Pads 


Done. 
M. 


Brand 
First Aid Only 


American 
Red Cross 


American 
Red Cross 


First Aid Only 


First Aid Only 


First Aid Only 
First Aid Only 


Item 
No. 


3WHP1 


2TUU2 


SDXY4 


2TUU1 


3WHN6 
39N808 
3WHNS 
3WHN9 


4EKE3 4EKE6 
Wheelchairs 
Feature easy-to-clean upholstery and chart pocket. 
Weight Seat Dim. Item 
Cap. Includes Color No. 
250 Ib 19 in 16 in Permanent, Full Length Arms, Swing Away Detachable Footrests, Nylon Upholstered Seat and Seat Back Burgundy/Black 4EKE9 
300 Ib 16 in 16 іп iver/Navy 4EKE2 
300 Ib 18 in 16 in Removable Desk Length Arms and Swing Away, Detachable Elevating Leg Rests, Vinyl Upholstered Seat and Seat Back Silver/Blac! 4EKE3 
300 Ib 18 in 17 іп Silver/Black 4EKF2 
350 Ib 20 in 18 in Removable Full Length Arms and Swing Away, Detachable Elevating Leg Rests, Vinyl Upholstered Seat and Seat Back Silver/Navy 4EKE4 
500 Ib 22 in 18 in Removable Desk Length Arms and Swing Away, Detachable Elevating Leg Rests, Vinyl Upholstered Seat and Seat Back Silver/Navy 4EKES 
500 Ib 24 in 18 in Removable Desk Length Arms and Swing Away, Elevating Leg Rests, Vinyl Upholstered Seat and Seat Back Silver/Navy 4EKEG 
700 Ib 26 in 20 in Removable Desk Length Arms and Swing Away, Detachable Elevating Leg Rests, Vinyl Upholstered Seat and Seat Back Silver/Black AEKE7 
700 Ib 28 in 20 in Removable Desk Length Arms and Detachable Elevating Leg Rests, Nylon’ Upholstered Seat and Seat Back Silver/Black ДЕКЕ8 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Bloodborne Pathogen Kits, Biohazard Waste Disposal & Sharps Containers 


Бег. 13C638 


13C633 


39N783 39P239 


Bloodborne Pathogen Kits Honeywell | “? Stericycle 
Protect user during biohazard cleanup. 39N783 is a unitized kit. Medical Waste and Sharps 
Includes Brand ШІП Mail-Back Systems 


Unitized BBP Clean Up Kit 


1) 11" x 16" Unmarked Bag, (1) Scoop/Spatula, (4) Bzk Antiseptic Medical Waste and Sharps Systems—Include all 
Towelettos, Up Powder (4) Niro Exod (1 0) feat ШРШ = 39N783 components required for collection of small quanti- 

pl ean Up Powder, Itrile Exam Gloves, X Я А „ 

Biohazard Bags, (1) Isolation Gown, (1) Eye & Face Shield ties of medical waste and sharps containers. Feature 
Disposable BBP Clean Up Kit prepaid and preaddressed shipping labels and prepaid 


Aromatic Absorbent Bead Pouch, (1) Sanizide Plus Germicidal 


Wipe, (1) PAWS. Antimicrobial Wipe, (1 pr.) Vinyl Gloves, disposal. Tracking documents are returned for proof of 


1) Piastic Shovel, (1) Absorbent Towel, (1) Red Plastic Bag Honeywell — 39P248 | destruction. 

with Twist Те, us (1) үе Plastic Bag with Twist Tie 

Disposable BBP Clean Up Apparel Kits i E —Cabi 
2) BZK Antiseptic Towelette (1) Biohazard Bag, (1) CPR Sharps Cabinet and Wall Mount Bracket Cabinet 
Faceshield with One Way Valve, (1) Eye and Faceshield, (1 pr.) — 39N829 provides a secure receptacle for individual needles and 


(1 
Nitrile Exam Gloves, (1) Isolation бой: Universal Siz 
2) PA.W.S. Antimicrobial Wipes, (2 pr.) Vinyl Gloves with Zip Lock 


ә 


sharps. Bracket is an economical way to secure mail- 


13C642 


Bag, (1) Biohazard Bag with Twist Tie, (1) Facemask with Faceshield back system to a wall or cabinet. 
an Eua e (1) Impervious Gown; let Size, (1) Pick-Up Honeywell 39Р239 Item 
coop with Scraper, (1) Red Z Fluid Control Solidifier; 30z., (1) 3-Fold inhi 
owel, (1) Sanizide Plus Germicidal Wipe and (1) Graphics Card Medical fete рак Systems Includes No. 
1 gal Instructions, Return Packaging, Prepaid 136636 
EAGLE ® 5 gal Postage, and Destruction 130638 
Medical Waste Mail-Back Systems with Spill Kit 
1 gal Instructions, Return Packaging, Prepaid Postage, 136639 


and Destruction, Spill Kit has 1 pair of Goggles, 
1 pair Gloves, 1 Facemask, 1 Protective Apron, 2 
5 gal Disinfectant Wipes, 1 pouch Solidifier, 1 Identification 136641 
Tag, 1 Red Biohazard Disposable Bag with Closure, 
1 Scooper/Scraper and Instructions for Use 


Biohazard Step 


On Waste Cans 
= Meet OSHA 29 CFR 1910.1030 for 


о Яа ARF67 Shans Mail-Back Systems nm 
exposure 0 bloodborne pa jogens 14 (5 Pack) 130633 
Impact-resistant polyethylene cans will 1 gal — Instructions, Return Packaging, Prepaid T 
not rust or corrode. Foot lever raises lid, 1 ба (Twin Pack) Postage, and Destruction 136631 
which closes automatically after use. 2 gal (Twin Pack) 13635 
3 gal 130632 
Can Item Sharps Cabinet 

Cap. L wW H No. Use with 14 qt Systems 2 Keys, Mounting Template 136642 

бат е in ERA in Е іп LH Sharps Wall-Mount Mall-Back Bracket 

gal in in in se wit! qt, 1 gal, А 

14 gal 22 in 18 in 21in 4RF69 gal and 3 gal Systems Lock with 2 Keys 136643 


Single Use Tube 
48ZE62 


Б Rotor Lid 2 
Flip Top Lid Sliding Lid Counter Balance Lid 2TUWS8 Horizontal 
3UTE2 2TUW7 8M560 Drop Lid 


3UTE8 


Sharps Containers and Brackets — sz msramowy. E covinien 


Puncture-resistant containers provide safe, cost-effective sharps disposal. Sharpstar Lid 


Item Pkg. 3UTH3 
Description Cap. Color Lid Type L Ww H Brand No. Qty. 

Sharps Containers 

Sharps Container Single Use Tube White — Twin Tin біп First Aid Only 487Е60 1 

Sharps Container 0.25 gal Red Flip То 2%in 4VWin 8%іп Covidien SUTE2 2 

Sharps Container 0.25 gal Red Hinge 4v%in 3%in 5%in Covidien 3UTE4 10 

Sharps Container 0.25 gal Red Sliding зш 3%in 6%in First Aid Only  2TUW7 1 

Sharps Container 1.25 gal Clear Counter Balance = — 4% їп 11 ¥%in Covidien 8M560 5 

Sharps Container 1.25 gal Red Counter Balance 10%іп 4%in 11 %in Covidien 90К/4 5 

Sharps Container 1.25 gal Red Rotor 12%in 39iin 9% First Aid Only  2TUW8 1 

Sharps Container 2 gal Red Horizontal Drop 7 йіп 10%in 12%in Covidien 3UTE8 5 

Sharps Container 2 gal Red Rotor — Wrin 10іп Covidien SUTE7 5 

Sharps Container 2 gal Red Rotor тіп 10%in 10іп Covidien 3UTH6 5 

Sharps Container 3 gal Red Sharpstar біп 13%in 16%in Covidien 3UTH3 5 д E 
Sharps Container 8 gal Red Hinged Ilin 15 іп 1734in Covidien 3UTE9 2 Hinged Lid 
Sharps Container 12 gal Red Hinged 1234in 18 иіп 1894in Covidien 30764 2 3UTC4 
Chemo Waste and Sharps Container 18 gal Yellow Hinged 12 іп 18 йіп 2біп Covidien 3UTC4 1 
Sharps Container Brackets 

Wall Mount Metal Bracket for 2TUW7 White — 4%in 3 еіп 2 %in First Aid Only  2TUW9 1 

Locking Wall Mount Plastic Bracket for 2TUW8 Beige — 10in 6%in  5Yin First Aid Only  2TUX1 1 
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SAFETY 
Automated External Defibrillators (AEDs) 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1YNR5 


ZOLL. 
Automatic AEDs 


Full-rescue AEDs provide Real CPR Help for rate and depth of chest compres- 
sions during CPR. Voice prompts and graphics guide rescuer through Chain 

of Survival, starting with checking responsiveness and ending with CPR 
compressions. 

AED units with PlusTrac provide a third-party web-based service that ensures 
AED is properly maintained and has all necessary components. Acts as a 
resource for employees and ensures compliance with Good Samaritan laws. 
PlusTrac system includes medical direction with prescription, emergency 
response plan, dedicated account manager, AED registration/EMS notification, 
database setup, interactive AED management, e-minders and alert notifications, 
and interactive reporting console. 

PlusTraci is a 1-yr. management program, and PlusTrac5 is a 5-yr. management 
program. 


4EGN3 


AED Plus Fully Automatic—Fully automatic devices provide audible prompt: 
"DON'T TOUCH PATIENT," and then begin analysis. Automatically delivers shock 
if needed. If "NO SHOCK REQUIRED," prompts rescuer to begin CPR. 


AED Plus Semiautomatic—Semiautomatic AEDs require medical direction 
(included with every AED Plus unit). Unit includes 10 batteries and 1 set of 
CPR-D-padz. Pedi-padz II 1YNR9 (pediatric pads) are sold separately. 


AED Pro Semiautomatic—Advanced functionality helps improve a patient's 
chance of survival. LCD displays ECG while using a 3-lead monitoring cable 
(4EGNQ, sold separately). Manual override for extra flexibility. Real CPR Help 
feature helps user achieve optimum rate and depth of compression levels. See 
Thru CPR feature enables professionals to view a patient's underlying ECG 
rhythm. Batteries sold separately. 


EMERGENCY 
DEFIBRI 


454H96 


6GJN2 


OFirstloice. coe 


AED Packages 


Keep automated external defibrillators (AEDs) available for victims of sudden 
cardiac arrest. 


HeartSine samaritan PAD 350P/450P AEDs—Up to 56% smaller than other 
AEDs. User-friendly, visual and voice prompts guide rescuer through entire 
resuscitation process, including CPR. With just an On/Off button or SHOCK 
button, PAD (public access defibrillator) uses electrode technology. A low energy 
escalating waveform automatically adjusts for differences in patient impedance. 
IP56 rated to guard against dust and water. 6GJN2 offers semiautomatic shock 
delivery and includes cabinet. 6GJN3 transmits automatic shock after analyzing 
heart rhythm. 


LIFEPAK 1000 AED—Designed for professional responders. Large, intuitive 
screen displays clear, easy-to-read graphics and ECG readings. cprMAX technol- 
ogy minimizes CPR interruptions by allowing compressions to continue during 
AED charging. 


454Ј45 


Lucas 3 Chest Compression System—Intended for use as an adjunct to 


Cable Item manual CPR when effective manual CPR is not possible. Ideal during patient 
Description ength H D No. transport, or extended CPR when fatigue may affect the delivery of successful 
AED Plus Fully Automatic with Medical Direction, and CPR- Tm po : А Ё 0 у Анес те fe y C / 
U 48 in 5.25 in 9.5 in 11.5 in 49K145 consistent compressions, or when EMS personnel are unavailable to perform 
Uni w/Storage Cabinet 48 in 175in 175in Jin 49DR46 CPR. Unit delivers consistent, high-quality chest compressions. 
Unit w/Plus Tract 48 in 525 in 95 in 11.5in 49К146 
Program Management ` à i Item 
Unit w/PlusTrac5 i A A А Includes H D Brand No. 
Program Management 48in 5.25 n 9.5 In 11.5 In 49К147 HeartSine samaritan PAD 350Р AED Package with Cabinet 
AED Plus Semiautomatic with Medical Direction, CPR-D-padz, and Batteries AED with Padpak, Administrator Toolkit with 
Unit 3 vo in 5 in 9.5 in 5.25 in ТҮМВ5 Inspection Tags and Checklist, Policy Templates, 1875 First 
Unit w/Storage Cabinet 33 ^ in 17.5 in 17.5 in 9in 49DR45 State Specific AED Acquirer State Law Compliance — 8in 7.375 іп "in Voice 6GJN2 
Unit w/PlusTract 33 ^in 115in 9.5 in 5.25 in 1YNRG Checklist, Fast Response Kit, AED Alarm Cabinet 
Program Management i i and Full Indemnity, 10 Year Warranty for AED 
Unit w/PlusTrac5 i i i А HeartSine samaritan PAD 350Р AED Package 
Program Management 33 Жіп 11.5 п 95 in 5.25 п 1YNR7 AED with Padpak, Administrator Toolkit with 
RED Pro Semiautomatic with Medical Direction, and CPR-D-padz Inspection Tags and Checklist, Policy Templates, 8in 7375in 1.875 First 6GJN3 
— $5 in 9.2 in 3in 4EGN3 State Specific AED Acquirer State Law Compliance : in Voice 
AED Plus and AED Pro Accessories Checklist, Fast Response Kit and Full Indemnity 
CPR-D-padz 33 іп = = = TYNR8 HeartSine samaritan PAD 450P AED Package 
Fedi padz Il 31 in — — — 1YNR9 en Carrying Case, Responder Kit, 8 in 8in 2in Physio 454H52. 
AED Plus Accessories ction Tag, Administrator Tool Kit Control 
zait sided Carrying Case — 9 іп 9in 6" 4EGP5 LIFEPAK’ 1000 AED with ECG Montong Package 
teel Storage = " " " AED, Adult Electrodes, Battery, Carrying Case ;, 9.1875 10.875 Physio 
Cabinet w/Alarm 17% 170 9 4EGPG Responder Kit, Inspection Tag, Administrator Tool Kit 3.375 in in in Control 454H96 
AED Pro Accessories Lucas 3 CPR Assist Chest Compressions Machine Package 
Battery Pack 4EGN8 Machine, Battery, Case, Stabilization Strap, Suction 22in 9%in — Physio двдм5 
3-Lead ECG Monitoring Cable 60 in — — — 4EGN9 cups (2), Wall Charger, Instruction, Operating Manual Control 
e 
© defibtech 
— Semiautomatic AEDs dun tem 
/ -to- i i j Description Length H W D No. 
' я Easy-to-use semiautomatic AEDs help any user provide Lifeline AED Starter Kit 
treatment for sudden cardiac arrest. Designed for use 5-yr. Battery 8in 19in 19 in bin 24/157 
і i i id Semiautomatic Lifeline VIEW AEDs 
шау as standard equipment, devices have a simple 2-button 4 yr Battery 48in 95іп 7.375іп 2.3/5in 38М656 
interface, calm voice prompts, status indicator, and prog- ‘Semiautomatic Lifeline AED = Rxs 
i iti ls 5 yr Battery 8in 11.8125in 8.5іп 2.6875in 38М654 
ress lights. 24VL57 Starter Kit includes AED, wall mount Semiautomatic Lifeline High Capacity AED with Rxs 
cabinet with alarm, CPR rescue pack, 3-way wall sign, 7 yr Battery 8in 11.8125in 8.5in 2.6875 in 38М655 
and prescription card. Other defibrillators come complete ^ Accessories 
Е А Adult Electrode 48 in un E 38N661 
with adult electrode pads, battery pack, carrying case, and — Pads, 121. Pair 
rescue kit with CPR mask, scissors, antiseptic wipe, razor, Lifeline AED 5 yr. 38N657 
38N654 and nitrile gloves. Include a medical prescription/authori- tiene titel High 
: e ine папе Id 48in 118in 85in  27in 24061 


zation coupon. See Grainger.com for contents. Capacity AED with Rx Only 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Drink Mixes & Beverage Coolers 


avc ы 


C 
propel — 


propel 
a= 


Sports Drinks and Thirst Quenchers 


Ready-to-drink options and drink mixes have a blend of electrolytes and 
carbohydrates to help speed hydration and restore energy. Caffeine-free. 
Mix concentrate with water per instructions. 


> CHOOSE: Yield Item Pkg. 
Flavor PerUnit — Brand No. Qty. : 
Ready-to-Drink Single-Serve Powder 
Fruit Punch, Glacier Freeze, Fierce Grape, Lemon-Lime, Orange, Riptide Rush 200z Gatorade E1717 24 2 Concentrate 
Fruit Punch, Lemon-Lime, Orange—Includes 8 of Each Flavor 200z Gatorade 48UT85 24 Ready-to-Drink Low Calorie 
Cool Blue 200z Gatorade 36UP97 24 Lemon-Lime B 
Ready-to-Drink, Low Calorie T j erry: 
Fruit Punch, Grape, Glacier Freeze 2002 Gatorade H3995 24 


[IL 


Hl 


Ready-to-Drink, Sugar Free == 

Cherry, Glacier Freeze, Lemon-Lime, Orange 200z Gatorade K2352 24 3 
Powder Concentrate Packs Е т ES 

Fruit Punch, Lemon-Lime, Orange, Riptide Rush 1.0gal Gatorade E2118 1 

Glacier Freeze, Riptide Rush, Fruit Punch, Lemon-Lime, Orange 2.5gal  Gatorade F8643 1 \ 
Riptide Rush, Fruit Punch, Lemon-Lime, Orange, Glacier Freeze 6.0 gal Gatorade F9129 1 : 
Frosted Riptide Rush, Fruit Punch, Lemon-Lime, Orange—Includes 8 of Each Flavor 2.5041 Gatorade 40P485 32 
Single-Serve Powder Concentrate Packets, Low Calorie = = 

Lemon 16 oz Propel 403026 10 ы 

Веггу 16 oz Propel 403027 10 4 ` 

Strawberry Kiwi 16 oz Propel 403028 10 i je 

iquid Concentrate ; к 

Fierce Grape, Fruit Punch, Orange, Lemon-Lime 6.0gal Gatorade F8721 1 A > 

ispenser Rack and Pumps for Liquid Concentrate 

ncludes Rack and 2 Pumps Gatorade 6AV22 1 4 

Replacement Pump for Liquid Concentrate Gatorade 3UZY7 1 
Beverage Coolers, Cups and Truck Bracket 

Jug with Flip Top, 1 gal. Gatorade 3UZX4 


= 1 iE 
Dispenser with Spigot, 3 gal. — Gatorade 3UZX5 1 Liquid Concentrate д 
Dispenser with Spigot and Cup Dispenser, 5 gal. — Gatorade 3UZX6 1 Fruit Punch Beverage Dispenser 
Disposable Cone Cups, 6 oz. Each — Gatorade 3UZY1 200 with Spigot (Includes 
Cooler Truck Bracket = Gatorade 3UZYA 1 Cup Dispenser) 


v 


ite Sti i Liquid 5 
= pun елі Qwik Stik Powder Lite Powder Concentrate Cooler with Screw 
Ready-to-Drink, Біледі Concentrate Concentrate Mixed B Top and Spigot 
Sugar Free Concentrate s F Grape ixed Berry 
- ugar Free 
RI E. а Fruit Punch Orange Strawberry Odor 
D Lemonade Pack Zero 


Fruit Punch 


Freezer Pops, Sports Drinks and Thirst Quenchers 


Designed for healthy electrolyte replacement and to help keep body hydrated. Electrolytes regulate body fluids during workouts and help prevent cramps and 
fatigue. Ideal for high-heat environments to reduce heat stress related illness. Drinks are available in ready-to-drink/serve or concentrated formula. Mix concentrate 
with water per instructions. 


> CHOOSE: Yield Item Pkg. > CHOOSE: Yield ltem Pkg. 
Flavor Per Unit Мо. Qty. Flavor Per Unit Мо. Qty. 
Squeeze Freezer Pops - Freeze and Eat { Powder Pack Powder Concentrate Packs 
Cherry, Grape, Lemon-Lime, Mixed Berry, Orange Зог  1UFK7 150 Fruit Punch, Grape, Lemon-Lime, Orange, Fruit 1 gal E8439 80 
Squeeze Freezer Pops - Freeze and Eat, Sugar Free 4 Punch, Grape, Lemon-Lime, Orange _ 9 i 
Pragon Fruit, Fruit Punch, Mixed Berry, Orange, Watermelon 3oz  55NV81 150 Fruit Punch, Grape, Lemon-Lime, Orange 2.5gal 31XH80 32 
Ready-to-Drink Cool Citrus, Grape, Orange, Fruit Punch, Lemon-Lime, 25gal E9197 1 
Strawberry Lemonade, Mixed Berry, Cool Citrus, 20027 H1103 24 Lemonade, Tropical Cooler, Cherny, Mixed Berry, Tea. 39 
Grape, Orange, Fruit Punch, Lemon-Lime Mixed Berry, Cherry, Cool Citrus, Grape, Orange, Fruit 5 gal E9198 1 
Ready-to-Drink, Sugar Free Punch, Lemon-Lime, Lemonade, Tropical Cooler 9 
Mixed Berry, Orange, Fruit Punch, Grape 200 07436 24 Powder Pack ZERO Powder Concentrate Packs, Sugar Free 
Single-Serve Packets ; Orange, Fruit Punch, Lemon-Lime, Grape 2.5gal .М676 8 
EverLyte Powder Concentrate _ Liquid Concentrate А 
Grape, Orange, Fruit Punch, Lemon-Lime 2007  J4675 8 Mixed Berry, Cherry, Cool Citrus, Grape, Orange, Fruit Punch, 5 gal E8438 1 
Qwik Stik Powder Concentrate, Sugar Free Lemon-Lime, Strawberry Lemonade, Lemonade, Tropical Cooler 9 
Fruit Punch, Orange, Strawberry Lemonade, Mixed Berr 200: 05356 10 Liquid Concentrate Zero, Sugar Free 
Cool Citrus, Orange, Fruit Punch, Mixed Berry, Lemonade, 200z E1805 50 Fruit Punch, Grape, Lemon-Lime, Orange, Mixed Berry 5 gal E1804 1 
Strawberry Lemonade, Lemon-Lime, Grape | à Fast Pack Zero Liquid Concentrate = E 
Grape, Lemon-Lime, Fruit Punch, Lemonade, Mixed Berry, Orange 10027 E4766 500 Orange, Fruit Punch 602 E4767 50 
Qwik Stik Lite Powder Concentrate, Sugar Free Fast Pack Liquid Concentrate 
Fruit Punch, Mixed Berry, Orange, Strawberry Lemonade 200z  24A952 80 Mixed Berry, Cherry, Tea, Cool Citrus, Grape, Orange, Fruit 602 E8440 50 
QwikServ Powder Concentrate Punch, Lemon-Lime, Lemonade, Tropical Cooler 
Orange, Fruit Punch, Lemon-Lime, Grape 16.20: 64152 8 Replacement Pump for Liquid Concentrate н 
Pump Spout — 3VAA9 1 
Beverage Coolers 
Jug with Screw Top and Spigot, Up to 1 Day Ice Retention, 1 gal — 48ТМ35 12 
Cooler with Screw Top and Spigot, 28 hr. cool, 5 gal — 40TP41 ] 
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SAFETY 
Water, Beverage Cups/Dispensers & Coolers 


EST. Ey 963 


пасага Ae 


Bottled Water 


Refreshing, purified bottled water helps keep you cool and hydrated. 
Comes in an eco-air friendly bottle that contains 50% less plastic. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


5DDA9 


6YGo4 38D839 


2% 


IGIOO 
Beverage Dispensers 


Maintain ice for up to 3 days in temperatures as high 


Case Bottle Item as 90°F. Front push-button spigot. Pressure-fit lid. 
Description Bottle Size Qty. Qty. No. ina- 
Pallet of Bottled Water 16.9 oz. per Bottle, 84 2016 52М/131 6YG04 and 32045 have a swing up handle for easy 
Full Truckload of Bottled Water 24 Bottles per Case 1,506 38,204 407177 | transport. 380839 “Drinking Water" imprint meets 
OSHA labeling requirements. Includes a 4/ oz. Cone 
Cup dispenser, spigot, and lid keeper cord. 5DDA9 
and 5DDCO have reinforced side handles and a 
keeper cord that affixes lid to cooler to prevent loss. 
All except 6YG04 have a bracket for a cup dispenser 
(sold separately). 
Body Exterior Dim. Item 
Cap. Color H Dia. Brand No. 
7 Dispensers 
«с. 20gal Yellow 14%in 11%in Igloo 6YG04 
( 3.0gal Yellow 14in 13%іл |000 37045 
5.0 gal Red 200іп 12?/4in -- 380839 
25К814 5.0gal Yellow 20'%2in 13in 1000  5DDA9 
5.0 gal Green 20%c6in 13іп Igloo 3UYY8 
485V74 10.0gal Yellow — 23!4in 155/4in Igloo 50000 
10.0gal бгееп — 23 йіп 15 5% іп Igloo ЗОҮҮӨ 
Beverage Cups Description Brand 
Wrapped/ Item Pkg. Accessories 
Description Material Cap. Unwrapped No. Qty. Cup Dispenser Holds 47-02. Cone Cups Igloo 37643 
Disposable Paper 4250 Wrapped 25K814 200 Cup Dispenser Holds 7 to 8-0z. Cone Cups Igloo 46174 
cone Cup р Е рр 25К815 1000 Wire Gooler Rack ШЕРА Ер ant gal. Cookers = SANT 
Isposable ; ire Cooler Rack Fits -, дт, апа o-gal. Coolers 10100 
Cold Cup Plastic 502 Unwrapped 485V74 2500 Wire Cooler Rack Fits 10-gal. Coolers Igloo 46183 
" 
4AAP9 
A N 790LN3 3UYY5 60UF79 
D , 
Porear ! Coleman® 
Personal Coolers E 
Flip lid on 4AAP8 and 4AAP9 stays 
attached and serves as a tray. Playmate Beverage Jugs 
models offer a top push button for easy, 1HUG6 Swing-up, bail handle for easy carrying. Keep your beverage cold in these 
one-handed opening and a molded durable, dent-resistant coolers. Wide-mouth top, twist-on cap, and flip-top spout 
handle. make filling and drinking easy. 
Body Exterior Dim. Item Body Exterior Dim. Item 
Description Cap. Color L W H Brand No. Cap. Color Dia. Brand No. 
Personal Coolers 4:79 9 Red 10 іп 776in  794in — 4AAP8 0.5 gal Blue 11 34s in 6.4 in Coleman 790LN3 
11.6 qt. Red 14V%in 10%6sin 8 іп — 4AAP9 0.5 gal Red 10 іп 5% in Coleman 3UYYS 
Playmate Personal 1 ка Red Ain 8и 12in Igloo 1HUG4 1 gal Blue 11 іп Тіп Coleman 790LN2 
Coolers 6 qt. Red 16іп 10%in  15in Igloo 1HUG6 1 gal Gray 12 1% in 7 in Igloo 60UF79 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Coolers 
A Coleman® PELICAN" % 

аль ж 

Chest Coolers A 


These coolers are insulated to help keep food and 
drinks cool and protected. Marine Chest Coolers are 
built to withstand the rigors of freshwater and marine 
boating environments. They feature plastic construction 
to prevent corrosion. 


COOLERS 


Classic—Easy to carry. 4AAP6 has a push-button lock 
that allows one-handed opening and molded handles 
in the body. 4AAP7 includes a drain and a lid with cup 
holders, hatch, and swing-up handles. 


Quick & Cool—Threaded drain plug for hose hookup. 
Dual-snap lock and childproof safety lid latches. 


Polar—Ultratherm insulation in body and lid keeps 
ice frozen. Features reinforced swing-up handles, dual 
snap-fit latches, and threaded drain plug. 


Marine Ultra—Ultratherm insulation in body and lid 
keeps ice frozen for days. Tie-down loop secures cooler 
to boat deck. Additional features include swing-up 
handles, a stain- and odor-resistant liner, and stainless 
Steel corrosion-resistant screws. 


15F160 also has a snap-fit latch to secure the lid 
closed and includes a fish measuring ruler on the lid. 


316 Series—Have-A-Seat lid supports up to 250 Ib 
and swing up side handles offer easy lifting. Stain- 
resistant liner and rust-resistant hardware. 


Elite—Rugged coolers have 2" thick polyurethane 
insulation. Features freezer-grade gaskets, molded- 

in and press and pull latches, molded-in tie-downs, 
nonskid and nonmarking raised feet, and corrosion- 
resistant stainless steel hardware. Have a built-in bottle 
opener and cup holders. 29PL77, 29PL78 and 29PL80 
also offer an integrated fish scale on the Id. Certified 
bear-resistant by the IGBC. 


WHEELED COOLERS 


Sunset Glide—Equipped with MaxCold Technology. 
Offers soft-ride wheels and a horizontal telescoping 
handle. Glide slide-and-lock horizontal handle technol- 
ogy provides better leverage and reduces the lifting 
load. Threaded drain plug allows for easy draining of 
melted ice and option for hose hook-up. 


Trailmate—Offer all-terrain, smooth-ride wheels (with 
non-marking tread), telescoping handle, THERMECOOL 
insulation, bottle openers, and UV inhibitors. 


Elite Wheeled—Heavy duty wheeled version of the 
Elite series coolers also offer a sloped drain and a teth- 
ered, threaded plug (garden hose attachable). 


No.of Body Lid 
Description Cap. Ісе Retention Cans Color — Color 
Chest Coolers 
Classic 32q Up to 1 day — Red White 
Classic 60q Up to 2 days — Red White 
Quick & Cool 150qt ^ Upto?2 days 248 White — White 
Polar 12044 Up to 5 days 188 White — White 
Marine Chest Coolers 
Marine Ultra 364 Up to 2 days 56 White _ White 
Marine Ultra 724 Up to 2 days 114 White — White 
316 Series 52q Up to 3 days 80 White — White 
Elite 50q Up to 10 days 40 White — White 
Elite 50q Up to 10 days 40 Tan Tan 
Elite 95q Up to 10 days 85 White — White 
Elite 95 qt Up to 10 days 85 Tan Tan 
Elite 150 qt Up to 10 days — Tan Tan 
Wheeled Chest Cooler 
Sunset Glide 110 qt Up to 5 days 168 White — White 
Wheeled Marine Chest Coolers 
Trailmate 70q Up to 4 days 112 White — White 
Elite 45q Up to 10 days 36 White _ White 
Elite 76q Up to 10 days 72 Tan Tan 
Elite 76q Up to 10 days 72 White — White 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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20 %e in 
24 Vs in 
41 іп 
38 Me in 


24 1⁄4 in 
29 % in 
15in 
30 in 
30 in 
39 in 
30 in 
46 in 


39 1s in 
34 19» in 
29 1s in 


42 2%; in 
42 95; іп 


Classic, 60 Qt 
4AAP7 


ч 


Polar, 120 Qt 
52PF35 


\ æ | 


316 Series, 52 Qt 
787L75 


€ 


Sunset Glide Wheeled, 110 Qt 


60FG53 
Exterior Dim. Item 
Ww H Brand No. 

10 1^ in 13 % in — 4AAP6 
15 іп 16 Yin -- 4AAP7 
18 іп 20 Жіп Igloo 1NZ54 
18 Yin 18 Yin Igloo 52PF35 
13 1^ in 13in Igloo 15F157 
16 ^ in 16 іп Igloo 15F160 
16 % in 25 іп Coleman 1787175 
20 sin 20 1% іп Pelican — 52PF65 
20 sin 20 1% іп Pelican — 52PF66 

21 in 26 in Pelican _ 29PL77 

21 in 26 in Pelican 29Р178 

26 in 26 in Pelican — 29PL80 
18%in 19%іп Igloo 60FG53 
19 sin 239іп Igloo 788UV8 

20 in 19%in Pelican 650719 
201%76іп 20%6in Pelican 650721 
2091s in 20%6in Pelican 650722 


Quick & Cool, 150 Qt 
1NZ54 


• 4 


CER 


Marine Ultra, 72 Qt 
15F160 


Elite, 150 Qt 
29PL80 


Trailmate Wheeled, 70 Qt 


788UV8 


а в 


Elite Wheeled, 45 Qt 
65CZ19 
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SAFETY 
Hydration Packs & Cooling Vests 


Scan. 
Details on page A1. 


Order. Done. 


493R79 


493R91 


1ВҮЗ6 


Hydration Packs 
CAMELBAK 

Each includes a low-profile Mil 
Spec Antidote reservoir with 
Quick Link exit port and QL 
HydroLock bite valve adapter. 


HydroBak—Ergonomic, 
versatile, and economical hydra- 
tion-only pack for everyday tasks. 
Features double-ripstop construc- 
tion, a rear reservoir access flap, 
and a front zip pocket. Holds 
enough water for 1-2 hours of 
activity. 
= Front and back panel are 

300 Denier polyester fabric 


ThermoBak 3L—Quick-release 
shoulder straps unclip for easy 
removal and storage inside back 
panel stash pocket. Double- 
ripstop construction, external fill 
to CRUX reservoir, and two-zipper 
fill cover. Hydration only. 

= 500 Denier Cordura fabric 


Description Cap. 
HydroBak 50 oz/1.5 L 
ThermoBak 3L 100 02/3 L 
Stealth 85 02/25 L 
Hi-Viz 85 oz/2.5 L 
BFM 1700 oz/50 L 

; 70 oz/2 L 
Chill-Its ^ 

я 70 02/2 L 

Low-Profile 7002/21 


High Visibility Orange 


Stealth—Quick-release shoulder 
harnesses and a hook-and-loop 
panel for name tags and unit 
badge. Double-ripstop construc- 
tion and CRUX reservoir with 
external fill. Hydration only. 

= 500 Denier Cordura fabric 


Hi-Viz—High visibility color 

for worker safety. Tearaway 
harness helps prevent accidents 
and convenient stow pocket 
holds keys and other essentials. 
External access CRUX Reservoir 
delivers 25% more water per sip. 
Hydration only. 


BFM—Features low-profile 
Mountain MOLLE panel on front 
for secure attachment of acces- 
sory pouches. Double-ripstop 
construction. 4 zippers on main 
compartment allow for multiple 
access points to gear plus 7 exte- 
rior pockets. Offers multiple drink 
tube exit ports for routing tube 


Color Brand 
Black Camelbak 
Black Camelbak 
Black Camelbak 
High Visibility Lime Camelbak 
Black Camelbak 


Black 
High Visibility Lime 


Chill-Its By Ergodyne 
Chill-Its By Ergodyne 
Chill-Its By Ergodyne 


em ALLEGRO 


— m 
= 4 
. 
a 


онық 2% 


over the shoulder ог underan arm. 
The new Futura harness, which 
adjusts for individual torso length 
and plate carrier configurations, 
stays comfortable on even the 
longest of operations. 

= 500 Denier Cordura fabric 


ERGODYNE CHILL-ITS 
LOW-PROFILE 
= 420 Denier nylon 
(1RY36 and 1RY39) 
= 600 Denier water-resistant 
rip stop polyester (32NC04) 
Hydration packs help keep 
workers hydrated. The insulated 
pack and tube keep water cool. 
Each pack includes a zip-up 
cover, plus the cover on the 100% 
antimicrobial bite valve keeps 
out debris and contaminants. 
Breakaway shoulder straps 
for extra security. 1RY36 and 
32NC04 have 2-tone reflective 
chevrons for visibility at night. 


Mfr. Item 
Model No. 
1737001000 493R82 
1683001000 493R79 
1746001000 493R88 
1736702000 493R87 
1727001000 493R91 
GB5155 TRY39 
GB5155HV 1RY36 

5155HV 32NC04 


= WORK GEAN, 


Cooling Vests 


HyperKewl Evaporative Vests—Up to 10 hr. evaporative 
cooling is activated with 1 to 2 min. in water; squeeze out 
excess. Front zip closure. 


Vests for Inserts—100% cotton zip-front vest has 4 
pockets for inserts (sold separately) and hook-and-loop 
shoulder and side straps to ensure a snug fit. 


D2428 


Feathered Ice Insert 5WYD5 has a pliable powder that 
conforms to your body when frozen. Phase Change Insert 
5WYD6 freezes in refrigerator or ice water. Delivers a 
constant 58°F temp. up to 3 hr. 


Evaporative Cotton Vests—Lightweight vest protects 

against excessive heat for up to 72 hr. Polymer fabric is 

activated by soaking in water for 5 to 9 min. Cotton shell 
has hook-and-loop closures. 


Chill-Its Evaporative Nylon Vests—Nylon vests feature 
evaporative polymer-embedded fabric that activates when 


40LR10 E7357 Á : Я 
soaked іп cold water for 2 to 5 min. Quilted nylon V-neck 
> CHOOSE: » CHOOSE: Item hell with zipper closure and water-repellent liner. 
Description s Size 5 Color Brand No. з рр and гере 
HyperKewl Evaporative Vests .M,L, XL, 2XL, SXL — Tan, Silver, Green, Blue echniche E7354 i j 
Vésts for Inserts CXE 2XL Blue Allegro 09215 - Dry vests can be filled with water for up to 3 days of 
Feathered Ice Inserts, Pkg, EI i x б White Al egro SWYDS cooling ability. V-neck with zip closure and mesh side 
ase Change Inserts, Pkg. o "x14 ite egro i iti ilati 
Evaporative Cotton Vests а қ О ей Bie н Al ejr А D2428 panels to provide additional ventilation and stretch. 
ill-Its Evaporative yilon ests Rm 1 А reen 11-115 by Ergodyne NH Н 
M Green Chill-Its By Ergodyne “401810 Phase Change Vests—Thermal lined cotton vests zip 
"T В L Green Chill-lts By Ergodyne 401811 closed to hold cooling inserts close to the wearer. Reusable 
Chill-Its Dry Evaporative Vests XL Green Chill-lts By Ergodyne —40LRT2 inserts (included vated bvice wateror їп Те 
Г Green Chill-lis By Ergodyne — 40LR13 sid j pi и i 2. a n H у 21 : v re Eod 
M/L, L/XL, 2XL reen echniche E7358 or and stay cold up to 3 hr. Zip-closed cooler bag included. 
Phase Change Vests M/L, L/XL, 2XL Tan, Blue Techniche E7357 y p р 9 
phase Change [lare Resistant est UXL Navy Techniche 434251 Vortex Vests—Allow adjustable or continuous cooling 
ts, Pkg. = = : i 
е qu киш МГ Black EM 2KiN7 through perforated inner lining. Vortex tube forces heat 
XL/2XL Black Allegro 2KJN8 — exchange to separate compressed air into cold air streams. 


Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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4YF98 and 3NY85 
(Sold separately.) 


Gravity-Fed Emergency 


Eyewash Stations 

= Meet ANSI Z358.1-2014 

Flush eyes for 15 min. using 7 gal. of water. 
See-through tank for easy visual inspection. 
Each includes eyewash sign and inspection 
tag. 3PVH3 has insulated heater jacket that 
controls water in weather conditions down to 
-10°C. Waterproof. 9-ft. power cord. 


Mfr. Item 

Description. Model No. 
diem 519-921 4YF98 | 
безін Even $19-921H -3PVH3 _ 
UT 519-399. 3NY85 | 
А S19-921HR 3МҮ84 — 


Gravity-Fed Emergency 


Eyewash Station 

= Meets ANSI 2358.1-2014 

Self-contained unit holds 16 gal. of eyewash 
and flushes eyes for 15 min. Includes wall 
bracket, drain hose, and inspection tag. 
Eyewash preservative 2LVL5 protects against 
bacterial growth and impurities. 


ant Пел 
d el 

| 5190 

6154084 — 


2LVL4 


Description 
 Eyewash Station — 
yewash Preservative 


2 iia 
L5 


Gravity-Fed Emergency 


Eyewash Stations 
= Meet ANSI Z358.1 
Flush eyes for 15 min. Include wall bracket. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
- Eyewash Station, 9.0 gal 7501 БІЛІС: — 
EC ‘Station, 16.0 gal 7500 4HRX9 
Eyewash Preservative, 8 oz Bottle, Pkg.of 12 9082-C ~55HF83 


SAFETY 
Emergency Eyewash Stations 


6JD83 
2DEB1 


6JD87 


3PVU3 


Honeywell 


Emergency Eyewash Stations 


FENDALL 2000 Fendall Porta Stream llI—Delivers 
= Meets ANSI Z358.1-2014 15 min. of flushing. 3PVP7 includes 
Compact self-contained 100% sterile  180-0z. saline concentrate. 6JD87 
unit for facilities tight on space. requires Saline Concentrate 4GB22, 
Requires Saline Cartridge 60KJ87, sold 5014 separately. 


separately. Fendall Porta Stream I—Delivers 6 
FENDALL PURE FLOW 1000 min. of flushing. 3PVP3 includes 70-02. 
= Meets ANSI Z358.1-2014 saline concentrate. 4GB23 includes 
Self-contained unit requires Saline 8-02. water preservative; requires 
Cartridge 6JD84, sold separately. saline solution, sold separately. 


FENDALL PORTA STREAM FENDALL FLASH FLOOD 
ІШ, 1, AND I Pull-off retainer strap allows 3 min. 


Portable gravity-fed stations. of flushing. Includes Saline Solution 


3PVUA. 
Fendall Porta Stream Ill—Features 


fluid heating system that allows 
outdoor use in temperatures from 72? 
to -32°F. Delivers 15 min. of flushing. 
Includes 180-oz. saline concentrate. 
= Meets ANSI Z358.1-2009 


Mfr. Item 
zn: Model No. 
Fendall 2000; Eyesaline | mu кет 
Eyewash Station 32-002000-0000 2DEB1 
Sterile Saline Cartrid ie 32-002050-0000 60KJ87 
Fendall Pure Flow 1000; Eyesaline E: 
— Eyewash Stat = —  82-001000-0000 ^ 6JD83 - 
Standard. Saline anes. Pkg. of 2 32-001050-0000 6JD84 
36N059 3ARD6 Fendall Porta Stream Ill; Eyesaline | р d ч 
Heated Eyewash Station EH Insulated 32-00031 10-0000 ALNF8 
Phy CARE, Heat Jacket and 180-02. Saline 
Emergency Eyewash Fendall Porta Stream Il; Eyesaline қалы 
Stations and Travel Ba Hone ell Eyewash 5 ation with 1 z, Sali Vit 32- ЖІТІ: -0000 un 
УМ yewash Station with 8-oz. Water Additive 
9 [капа eni Steam esme 32-000100-0000 3PVP3 | 
i isi i i i ewash Station with 70-02. Saline - - 
Highly visible stations provide easy access in an emergency. Enclosed models Б енді Statist MATT 8-56 Water нге 35-DOOT 80-0000 46823 
are available online, see Grainger.com. 3PVJ1 Eyewash Personal Travel Bag Fendall Porta Stream; Eyesaline Accessories 
i i i i i Saline, 70-02. for Porta Stream | 32-000509-0000-H5 ^ 3PVU6 
allows for immediate and continued flushing during transport. Saline Concentrate, 180-02., for Porta Stream I and II 32-000513-0000 4GB22 
Bottle Item . Water Additive, 8-02. 32-001100-0000 6JD86 
Description Size Brand No. Pull-Strap for Porta Stream I, ЇЇ, and III 32-000102-0000 3PVP1 
16 oz PhysiciansCare 36М059 Eyewash Station Dust Cover for Porta Stream T, Tl, and TII 32-000522-0000 300R63 
Single Eyewash Station 32 02 PhysiciansCare 36М061 Insulated Heat Jacket for Porta Stream III 32-000530-0000 3PVR1 
16 02 oneywell 3ARD6 | Fendall Flash Flood; Eyesaline oe eS RA 
2) 16 oz PhysiciansCare 36М060 Eyewash Station 32-000400-0000 3PVU3 
Dual Eyewash Station 2) 32 oz PhysiciansCare 22ҒХ25 “Wall Rack 32-000402-0000 ЗРҮР9 
1 32 02 Honeywell 3ARD8 _ Saline Cartridge 32-000401-0000 3PVU4 
Replacement Eyewash Bottle for 3ARD6 5 a Honeywell 3ARE2 Accessories 
- Replacement Eyewash Bottle for SARD8 - Honeywell | 3ARE1_ Universal Mobile Cart Ё __ 6JD85 
Eyesaline Eyewash Personal Travel Bag (6 15 i. (0 |40: Honeywell _ 3PVJT U al Eye ET 1065-0000 т 
Honeywell anil Disposal Cart for Porta Stream Models and Flash Flood 32-000511-0000 4GB24 
Replacement Eyesaline Eyewash for 3PVJ1 10 Honeywell  3PVT4 | -Premix Eyewash Solution, 1 gal. 32-000502-0000  3РІІ5 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1821 


SAFETY 
Emergency Eyewash Stations 


4T004 
һә” 
Wt. 

Description Empty 
Standard 

5.0 gal Tank 14 Ib 

10.0 gal Tank 23 Ib 

15.0 gal Tank 28 Ib 
Heated 

10.0 gal Tank 32 Ib 

15.0 gal Tank 37 Ib 


38NJ18 
Wt. 
Description Empty 
Eyewash Station 
15.0 gal Tank 36.5 Ib 
Heated Eyewash Station 
15.0 gal Tank 42 Ib 


16D372 
Wt. 
Description Empty 
15.0 gal Tank 47 Ib 
37.0 gal. Tank with 6-ft. Drench Hose 110 Ib 


1822 GRAINGER. 
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Pressurized 
Portable Emergency 
Eyewash Stations 


= Meet ANSI 7358.1; 47003 meets as 
supplementary eyewash only 


Standard—8-ft. drench hose with handheld 
squeeze valve. Stainless steel push handle acti- 
vates 2 eyewash heads to rinse face and body. 


Heated—Siations include 2 eyewash heads 
and feature insulated heater jacket that controls 
water in weather conditions down to -10°C. 


Wt. Mfr. Item 
Full Model No. 
43 Ib $19-672 47003 
90 Ib $19-690 47004 
128 Ib 519-788 48983 
95 10 519-690Н 3KNU8 
112 Ib 519-788Н 9Ғ558 


Guardian 


Pressurized 
Portable Emergency 
Eyewash Stations 


= Meet ANSI Z358.1-2014 

Eyewash units have 2 spray outlet heads with 
flip-top dust covers, internal flow control, and 
filter. 6-ft. PVC drench hose features chrome- 
plated brass squeeze valve with stainless steel 
lever handle. Stainless steel pressure tanks have 
built-in carrying handles. Include ANSI-compliant 
identification sign and inspection tag. 38NJ18 
features an orange insulation jacket to endure 
sustained low or freezing temperatures over long 
periods of time. Silicone drum heater is attached 
to the tank with a spring latch. 


Wt. Mfr. Item 
Full Model No. 
118.9 Ib G1562 9XD46 
125 Ib G1562HTR 38NJ18 


Pressurized 
Portable Emergency 
Eyewash Stations 


» Meet ANSI Z358.1 

Eyewash tanks have 2 ABS plastic antisurge 
heads with integral flow controls. Drench hose 
included with 16D372 features chrome-plated 
brass stay-open squeeze valve. Stainless steel 
tanks help provide corrosion resistance. 


Wt. Mfr. Item 
Full Model No. 
172 lb 7603 49UG21 
400 Ib 7601.37 16D372 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Guardian 


Emergency 
Faucet-Mount 


Eyewashes 
= Meet ANSI Z358.1-2014, except 2LVE7 
Convert any faucet into an emergency eyewash 
station. Push/pull knob activates wash. ANSI 
compliant as personal/supplemental eyewashes 
only, not as a primary eyewash. 


Mfr. Item 

Description Model No. 
Mounted 3" Apart G1100 2LVE1 
Mounted 3" Apart w/Shut-Off Valve G1200 2LVES 
Mounted 5" Apart G1101 2LVE3 
Mounted 5" Apart w/Shut-Off Valve 01201 2LVE7 


Emergency 
Faucet-Mount 


Eyewash 

= Meets ANSI Z358.1-2009 
Install on existing standard or gooseneck faucets. 
Includes identification sign and inspection tag. ANSI 
compliant as a personal/supplemental eyewash only, 
not as a primary eyewash. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Includes 1-Step Diverter $19-200B 4YF94 


Emergency 


Faucet-Mount 


Eyewash 

= Meets ANSI 2358.1 

AXION eyePOD is designed for use on standard faucets; 
easy to install and activate. Flow pattern helps eliminate 
contaminants from entering nasal cavity. Thermostatic 
safety valve eliminates scalding. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
All Stainless Steel Eyewash 7620 11L739 
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SAFETY 
Emergency Eye/Face Washes & Stations 


Emergency Deck and z 
Wall-Mount Eye/Face Washes | 


= Meet ANSI 7358.1 


Feature AXION MSR eye/face wash heads 
with inverted directional laminar flow 

to keep contaminants away from nasal 
cavity. 16D384 and 16D385 include a 
hose for extended coverage area. 3RVF5 
is designed for wheelchair accessibility. 
All include a universal sign. 


Description 
Deck Mount 
Push Handle Eye/Face Wash, Right Hand Mount 
Push Handle Eye/Face Wash, Left Hand Mount 


Swing Activated Eye/Face Wash, Right or Left Hand Mount 7611 
Squeeze Lever Eye/Face Wash 8904 
Deck or Wall-Mount 

Swing-Down Activated, Barrier-Free Eye/Face Wash 7610 
Wall-Mount 

Eye/Face Wash and Body Spray with 12-ft. Recoil Swivel Drench Hose 8905 


Emergency Wall- and 
Pedestal-Mount 
Eye/Face Wash Stations 


= Meet ANSI Z358.1-2014 
Feature 111^"-dia. bowl with twin spray heads, stay-open ball 
valve, and flag handle. Spray heads have internal filter and dust 


cover. Include identification sign and inspection tag. Barrier-Free 
Station 2LVL7 also meets ANSI 117.1 for wheelchair accessibility. 


Eyewash Mfr. Item 
Description Bowl Material Model No. 
— ABS Р G1814P — 2LVH5 
astic 

Eyewash Stainless Steel — G1814 21/Н6 

Eyewash with Hinged Dust Cover Stainless Steel G1814BC — 2LVH7 

Eyewash (All Stainless Steel) Si Ass Steel 21891 2LVH8 

ABS Plastic 1750P X 2LVJ8 

Eye/Faca Wash Stainless Steel 81/50 21M 

қ ABS Plastic 1724P ЗВҮВ5 

Wide Area Eya/Face Wash Stainless Steel 1724 3RVR4 

Eye/Face Wash with Hinged Dust Cover Stainless Steel 01750806 — 21VJ5 
Pedestal-Mount 5 5 

ABS Plastic 1825P — 2LVH9 

Eyewash Stainless Steel 01805: 2LVJ1 

Eyewash with Hinged Dust Cover Stainless Steel 01825806 — 2LVJ2 

ABS Plastic G1760P 21/16 

Eye/Face Wash Stainless Steel 61760 20007 

Eye/Face Wash with Hinged Dust Cover Stainless Steel G1760BC — 2LVJ8 

Barrier-Free Station 
Wide Area Eye/Face Wash Stainless Steel GBF1724 — 2LVL7 


Emergency Wall- and Pedestal-Mount 
Eye/Face Wash Stations 


Item 
No. 


3RVF7 
16D393 
3RVF6 
16D384 
3RVF5 


16D385 


2LVJ8 


16D385 


Emergency Wall- and T 
Pedestal-Mount 


Eyewash Stations 


» Meet ANSI Z358.1-2014 


Two spray heads deliver water for rinsing eyes. 
Each head has a dust cover, flow control, and 
filter to remove impurities from the water flow. 
Bowl dia. is 111". Include ANSI Compliant sign 
and inspection tag. 


49EV46 


Eyewash Item rb 
Description Bowl Material Color No. 
Wall-Mount sainless ы. 
ч tainless Steel ellow 
Twin Head ABS Plastic Yellow — 49EV49 
Pedestal-Mount 
Stainless Steel Yellow 49Е/46 
Twin Head Stainless Steel Green — 49EV54 
ABS Plastic Green 49EV55 


С) Prawe 

Emergency Wall- and 
Pedestal-Mount 
Eye/Face Wash Stations 


= Meet ANSI 2358.1 
AXION MSR stations include 11" bowl, 


| 16D387 


except 16D370. The eye/face wash head has 
inverted directional laminar flow to help keep 
contaminants away from nasal cavity. Feature 
a stay-open ball valve with stainless steel ball 
and stem. Eye/face wash head includes plastic Р 
pop-off dust cover, except оп 160398 and С 
160374. All except 160370 include a mesh В i 
water strainer. Barrier-Free Station 160388 is é 
ADA Compliant for wheelchair accessibility. — 
Eyewash Mfr. Item 
Description Bowl Material Model No. 
Mal-Mount ABS Plasti 72608-72708 — 4HRW5 
astic - 
Fye/Face Wash Stainless Steel 7360B-/4608 — AHRWT 
Eye/Face Wash without Bowl No Bowl 7324 16D370 
Eye/Face Wash with Hinged Dust А 
Cover (All Stainless Steel) Stainless Steel 7778B 16D398 
Pedestal-Mount ABS РІ 7261-7271 160387 
astic - 
ES ы. 1. EIE Stainless Steel 7361-7461 160389 
ye/Face Wash with Hinged Dust А 
Cover (All Stainless Steel) Stainless Steel 7777 16D374 
Barrier-Free Station 
Eye/Face Wash Stainless Steel 7360BTWC 160388 


= Meet ANSI Z358.1-2014 Halo Models—Exceed ANSI 2358.1 specifications for maximum washdown 
Models feature stay-open Coverage and spray pattern. Include 13" bowl and all models are barrier-free 
ball valves. Each includes with ergonomic stainless steel push handles that can be reached from any 
an identification sign and | direction. ADA Compliant. 


inspection tag. Classic Models—Designed with 10"-dia. eyewash bowl and PVC push handle. 
HALO MODEL CLASSIC MODEL 
Eyewash Mfr. Item Mfr. Item 
Walk-Maunt Description Bow! Material Model No. Model No. 
all-Moun' 
EUER Plastic S19224EW 6DGX7 519-220 2Р267 
y S ain ess Stee S SB. spaxe 519-2208 4T009 
E astic — — 
Eyewash with Hinged Dust Cover Stainless Stee 519224DC 6DGYO S19-220DC 4Т010 
Eve FACE Wash Plastic 519224FW 6DGY2 519-220Ғ// 48063 
y Stainless Stee S19224T 6DGY4 S19-220T 48065 
Eye/Face Wash with Hinged Dust Cover 5 mi M A BIRAZ ILHA 20573 — = 
Pedestal-Mount 
EUR Plastic S19214EW 6DGY5 519-210 48961 
y Stainless 5188 5152748. 5017 519-2108 48059 
" i astic — = 
Eyewash with Hinged Dust Cover Stainless 5166 S19214DC 6DGYS ST9-210DC 2UYX5 
FyelFace Wash Plastic 519214FW 6DGZ0 519-210FW 3DUT1 
y Stainless Stee S19214Y 6DGZ2 519-210Ү 2/ҮХ6 
Eye/Face Wash with Hinged Dust Cover Stain ТОНЕ T SEO soez = = 
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SAFETY 
Emergency Drench Showers & Drench Hose/Eyewashes 


е 


Emergency 


Drench Showers 
= Meet ANSI 2358.1-2014 


Designed to rinse the entire body. Compact showerhead 
activates with stainless steel triangular pull rod. Identification 
sign and inspection tag included. Shower Tester 37955 keeps 
showers in compliance with ANSI Standards. 3-ply vinyl 
laminate funnel with weighted bottom. Telescoping handle 


extends funnel up to 6 ft. 


4R951 


Showerhead Mfr. 
Description Material Model 
Drench Showers 
Wall Mount Plastic $19-120 
Wall Mount with Stainless Steel Shroud Plastic $19-120A 
Ceiling Mount Plastic $19-130 
Ceiling Mount with Stainless Steel Shroud Plastic $19-130A 
Emergency Shower Tester 
84'L x 15'W = 519-3305Т 
Етегдепсу Вгепсһ 
Showers 
» Meet ANSI Z358.1-2014 
Drench showers for wall or ceiling mounting. 
Feature 10"-dia. shower head and 1" IPS 
chrome-plated brass stay-open ball valve. 49ЕУАЗ 


Furnished with stainless steel actuating arm 


and 29" stainless steel pull rod. Include ANSI 


Compliant sign and inspection tag. 


Shower Head Item 
Description Material Color No. 
ABS Plastic ellow 49Е/43 
Wal Mount — ABS Plastic Green 49EV51 
m ABS Plastic ellow 49Е/42 
Ceiling Mount — АВ Plastic Green — 49EV50 
Guardian 


and Wall-Mount 


Eyewashes and Drench 


Hose/Eyewashes 

» Meet ANSI Z358.1-2014 

Single- and dual-head units with hose 

can be removed from holder to use as 
drench hose. Dual-head units are also fixed 
eyewashes. All other units are designed for 


mounting on deck next to sink, except 2LVK4 


mounts behind sink. Dual-head models 
feature stay-open valve handle locking clip. 
Swing-activated eyewashes swivel out 90? 
to operational position. All include ANSI 
Compliant identification sign. 


Description 
Deck Mount 


Single Head Drench Hose with 8 ft Reinforced PVC Hose 
Dual Head Drench Hose with 8 ft Reinforced PVC Hose 


Push Handle Eyewash, Right Hand Mount 

Push Handle Eyewash, Left Hand Mount 

Swing Activated Eyewash, Right Hand Mount 
Swing Activated Eyewash, Left Hand Mount 
Swing-Down Activated Eyewash, Right Hand Mount 
Wall-Mount 


Single Head Drench Hose with 8 ft Reinforced PVC Hose 
Dual Head Drench Hose with 8 ft Reinforced PVC Hose 


Dual Head Drench Hose with 12 ft Nylon Hose 


1824 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


“2 2LVK5 


Item 
No. 


2P268 
4R951 
4T007 
4R955 


37955 


2LVK3 
21VJ9 
2LVK1 
2LVK4 


2LVK9 
2LVK6 
2LVK7 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Guardian 


Emergency Drench Showers 
= Meet ANSI Z358.1-2014 


Designed to rinse off the entire body. Furnished 
with a showerhead, stainless steel pull rod, and 


en M 2LVH2 
ANSI-Compliant identification sign. 
Barrier-Free Drench Shower—Shower pull rod , 
is longer and unit extends out to accommodate 
people with physical disabilities. \ 
= Meets ANSI 117.1, ADA Compliant ) 
Showerhead Mfr. Item 
Description Material Model No. 
Drench Showers | 
ABS Plastic G1643 21VG8 
MR Stainless Steel G164355H 21/69 
Wall Mount (All Stainless Steel) Stainless Steel G1691 2LVH1 
n. ABS Plastic G1635 2LVH2 
Ceiling Mount Stainless Steel G1635SSH 2LVH3 
Ceiling Mount (All Stainless Steel) Stainless Steel G1692 2LVH4 
Barrier-Free Drench Shower 
Wall Mount ABS Plastic GBF1643 21VL6 
Ga = 
r- 
" " e 
Emergency Combination Drench ы 
Shower/Eyewash Stations 
= Meet ANSI Z358.1-2014 
Two spray heads deliver water for rinsing eyes. Each head has 
a dust cover, flow control, and filter to remove impurities from 
water. Feature 10"-dia. shower head, 111^" eyewash bowl, | 
апа chrome-plated brass stay-open ball valves. Furnished m. 
with stainless steel actuating arm and 29" stainless steel pull T 
rod. Include ANSI-Compliant sign and inspection tag. 
49EV44 
Showerhead Eye Wash Item 
Material Bowl Material Color No. 
ABS Plastic Yellow 42-45 
ABS Plastic Yellow 49EV44 ES 
Stainless Steel Green A9EV52 
4R979 Ж” 
7 r= dp 


c» 
Deck and Wall-Mount 


Eyewashes and Drench Hose/Eyewashes 
= Meet ANSI Z358.1-2014 

Drench hose/eyewash units feature ABS plastic spray heads; chrome-plated 
valve stays open. All other eyewashes mount on counter or wall near sink; iden- 


tification sign and inspection tag included. Swing-activated and swing-down 
eyewashes provide a precise 20° activation and deactivation angle. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Deck Mount Drench Hose and Eyewash 
Single Head with 8 ft Hose $19-460 51278 
Twin Head with 8 ft Hose $19-460EFW 4R979 
Deck Mount Eyewash 
Push Handle, Right Hand Mount $19-270B 47012 
Push Handle, Left Hand Mount $19-270BL 3DUTS 
Swing Activated, Right or Left Hand Mount 519-270С 4YF97 
Deck/Wall Mount Eyewash 
Swing Down Activated, Right or Left Hand Mount $19-270HD 3NY86 
Deck Mount Eye/Face Wash 
Swing Activated, Right or Left Hand Mount $19-270E 3DUT7 
Swing Down Activated, Right or Left Hand Mount $19-270JD 3DUT6 
Wall-Mount Drench Hose 
Single Head with 8 ft Hose $19-430A 47014 
Wall-Mount Drench Hose and Eyewash 
Twin Head with 12 ft Hose $1944011ABC 4R977 
Twin Head with Push Handle and 12 ft Hose $1944022ABC 3DUT8 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 


Emergency Drench Shower/Eye/Face Wash Stations 


Emergency Combination Drench 
Shower and Eye/Face Wash Stations 


= Meet ANSI Z358.1-2014 Barrier-Free Stations—Shower pull-handle 
Feature SpinTec showerheads that provide a more even spray 
pattern, stay-open ball valves, and identification and inspection 
tags. 


Halo Models—Space-saving design provides maximum wash- 
down coverage and spray pattern. Designed with an ergonomic 
stainless steel push handle that can be reached from any direc- 
tion. Integral strainer reduces debris and reduces clogging. 


indicator light. 


measures 70"L x 145"W. 
Classic Models—Include PVC push handles. 


and eyewash 


bowl extend to accommodate people with physical disabilities. 


Halo Heat Trace Stations—Heat Trace cable protects units 
from freezing temperatures to -50°F. Include shower tempera- 
ture control thermostat, freeze protection valve, and power 


Accessory—3-ply vinyl privacy curtain is mildew-resistant and 


HALO MODELS CLASSIC MODELS 
Eyewash Mfr. Item Mfr. Item 
Description Showerhead Material Bowl Material Model No. Model No. 
Combination Drench Shower/Eyewash Stations 
Plastic Plastic $19314EW 6DGW4 $19-310 2P332 
Eyewash Fuss Plas — 5 ЕШ ess Stee $19314SB 6DGX4 = — 
Steel Shroud Stainless Stee| $19314F 606Х0 — — 
А Plastic Plastic $19314PDC 6DGW5 — — 
Eyewash and Hinged Dust Cover Plastic Stainless Stee 61931400: 6DGW8 S19-310DC — 1FBJ2 
. Plastic _ Stainless Stee! $19314AC 6DGW6 $19-310LLGR 86147 
Eyewash ало! Root Treadle Plastic with Stainless Stainless Stee S19314UU 606Х6 S19-310UU 4T008 
Combination Drench Shower/Eye/Face Wash Stations 
Eye/Face Wash Plastic Plastic $19314FW 6DGX1 $19-310FW — 2VYX4 
y Plastic Stainless Steel $19314SBFW 6DGX5 $19-310SBFW 3DUR8 
Я Plastic Plastic $19314PDCFW — 6DGX2 — = 
Eye/Face Wash and Hinged Dust Cover Plastic Stainless Stee S19314DCFW — 6DGW9 = = 
Eye/Face Wash and Drench Hose Plastic Plastic $19314P 6DGX3 = — 
Eye/Face Wash and Foot Treadle (All Stainless Steel) Stainless Steel Stainless Stee 51931455 29ХХ02 = = 
Eye/Face Wash and Foot Treadle Plastic Stainless Steel = — $19-310AC 48971 
Eye/Face Wash (PVC Construction i А ЕЕ _ F 
with Stainless Steel Fittings) Plastic Plastic 519-310РҮС 48973 
Barrier-Free Combination Drench Shower/Eye/Face Wash Stations 
Eye/Face Wash and Face Spray Ring Plastic Stainless Stee $19314BF 6DGW7 = — 
Eye/Face Wash (All Stainless Steel) Stainless Steel Stainless Stee S19314BFSS 29ХХ01 = = 
Heat Trace Combination Shower and Eye/Face Wash Stations 
SpinTec Showerhead, Top Water Supply А A F 2. m 
with Indicator Lights, 93 34 inH Plastic Plastic $19-304D2TL 415714 
SpinTec Showerhead, Bottom Water Supply ; А Т um = 
with Indicator Lights, 93 34 inH Plastic Plastic $19-304D2BL 415215 
SpinTec Showerhead, Bottom Water Supply, 93 % inH Plastic Plastic $19-304D2B 415716 — — 
Mfr. Item 
Description Includes Model No. 
Accessory 
Privacy Curtain Stainless Steel Curtain Rail, Mounting Brackets and Hardware $19-330 47015 


Q) Traws 


Emergency Combination Drench 
Shower and Eye/Face Wash Stations 


= Meet ANSI Z358.1-2014 

Units provide both drench shower and eye/face wash or eyewash. Innovative AXION MSR eye/face wash head 
uses an inverted directional laminar flow to wash contaminants away from the nasal cavity. Hydrodynamic 
showerhead design helps maintain equal distribution of water through the entire footprint of flow. Chrome- 
plated brass stay-open ball valve features stainless steel ball and stem. Self-adhesive high-visibility safety 
green and bright yellow stripes and a universal sign are included. 


Heat Trace Station—Can operate down to -30°F. Features 34" insulation, ABS jacket, thermostatically 
controlled 120VAC electric heat cable, and automatic thermal actuator to help prevent freezing. CSA Certified to 
ANSI Z358.1, Type 4 Electrical. 


Showerhead Eyewash Mfr. Item 
Description Material Bowl Material Model No. 
Combination Drench Shower/Eyewash Stations 
Plastic Plastic 8320-8325 4HRX1 
Eye/Face Wash Plastic Stainless Steel 8300-8309  4HRW9 
Eye/Face Wash without Bowl Plastic No Bowl 8317 16D383 
Eye/Face Wash (Epoxy Coated Pipe and Fittings) Plastic Plastic 8320CRP 16D406 
Eye/Face Wash (Epoxy Coated PVC Pipe and Stainless Steel Fittings) Plastic Plastic 8336 4HRX6 
Eyewasn Integral Flow Control; Dust Govers, Plastic Stainless Steel 8300.158 160382 
Eye/Face Wash and Hinged Dust Cover (All Stainless Steel) Stainless Steel — Stainless Steel 8330 4HRX4 
Heat Trace Station 
Eye/Face Wash (Top or Bottom Water Supply) Plastic No Bowl 8317CTFP 16D405 


4HRW9 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


415214 


16D383 
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SAFETY Scan. Order. Done. [=== 
Emergency Drench Shower/Eye/Face Wash Stations & Parts Details on page A1. 


== Emergency Combination Drench Shower 
^ 4 and Eye/Face Wash Stations Guardian 
- 
= Meet ANSI 2358.1-2014 Showerhead _ Eyewash Mfr. Item 
Stati h bined d hsh d Description Material — Bowl Material Model No. 
d ations have combined drench Shower and Tcombination Drench Shower/Eyewash Stations 
M eye/face wash or eyewash and include a Shower with Eyewash Plastic ABS Plastic — G1902P 21VA4 
"di i Е Shower with Eye/Face Wash Plastic ABS Plastic G1950P 21/03 
10"-dia. Showerhead with stay-open ball Shower with Eyewash Plastic Stainless Stee 61902 2LVA6 
valve and stainless steel puli rod. Eye and Shower with Eye/Face Wash Plastic — Stainless Steel — 01950 21/С5 
eye/face washes have 1114"-dia. eyewash Shower with Eyewash. Plastic Stainless Steel G1902BC  2LVA8 
ey bowl and feature twin spray outlet heads, 2ле паве h Eye/Face Wash - - 
Д =; stay-open ball valve, and cast-aluminum and Hinged Dust Cover Plastic Stainless Steel 019508: 21/09 
flag-type handle. Spray heads have internal Shower with Eyewash Stainless Steel Stainless Steel G1902BC-SSH — 4HRJ9 
fi SI-C i Shower with Eyewash Stainless Steel Stainless Steel G1991 2161 
filter and dust Cover. Include AN l-Compliant | (ді Stainless Steel) 
2LVA6 identification sign and inspection tag. Wash АЙ Statens Sree) Stainless Steel Stainless Steel 01996 21/02 
Heat Trace Station—Prevent freezing down Heat Trace Station 
! to -40°F. Thermostat activates when internal Shower with Eyewash ABS No Bowl GFR3107 38NJ14 


Barrier-Free Stations 


am S 
piping temperature falls below 75°F. Shower with Eye/Face Wash 


Plastic Stainless Steel — GBF1909 21/18 
Stainless Steel Stainless Steel GBF1909SSH 4НВК1 


Barrier-Free Stations—Shower pull rod Accessories 
39NJ14 and eyewash bowl extend to facilitate use by Emergency Station Alarm = = AP 275-200 21004 
А А ieahiliti and/Foot Treadle — — - 
people with physical disabilities. Meet ANSI Drench Hass: ӨЙ. — — 65011 3JMT8 
117.1. Privacy Curtain = = AP250-065  3GUM2 
+ Guardian 
учн " UN 
arts Tor Guardian 
= Bradley, 9 
Taws 
Eyewash Stations ЖҰ 
Visit Grainger-com to identify 2LVE9 Thermostatic Mixing Valves and 
model number(s) required. 
Mir. меп Temperature Control Valves 
37 IPS Вай Tate with ЇЕ ape n H Б Consult fixture operation and maintenance manual to identify 
1' IPS Ball Valve with Actuating Arm AP600-335H 21М67 correct mixing and control valve requirements. 
Eyewash Spray Head, 1⁄4 in NPT Inlet, GS AP470-001 2LVE9 
Eyewash Spray Head Body, % іп NPT Inlet, FS AP470-021 21МҒ6 - Mtr. Item 
Float-Off Dust Cover 250-0468 21/03 Description Brand Model No. 
Foam Filter, 2% in O.D., Fine Spray 470-024R 21МЕ8 Thermostatic Mixing Valves 
Foam Filter, 1 in Dia., GS 470-004R —— 2LVF2 4 gpm at 30 psi Leonard Valve — TA-300-LF 91436 
Shower Head, Plastic, Orange AP450-0320RG-R 21VG4 7 gpm at 30 psi - Bradley 519-2000 4YF93 
Shower Head, Stainles Steel AP450-048 21/65 12 gpm at 30 psi Haws S201EFE — 160416 
Spray/Dust Cover, 27% in Dia., FS AP470-0220RG-R 2LVG1 20 gpm at 30 psi Leonard Valve — TM-800-LF — 8AD43 
Spray Cover w/ Dust Cover, 17 in Dia, 65 APA70-0020RG-R. 2LVF4 26 gpm at 30 psi Bradley 519-2100 ДҮР95 
лл a ee ee ee ae тағы 31 gpm at 30 psi Haws 9201E 16D415 
54 gpm at 30 psi Bradley $19-2200 AYF96 
78 gpm at 30 psi Haws 9202E 16D418 
Temperature Control Valves 
Freeze Kit for Eyewash Bradley 545-1986 80019 
Freeze Kit for Drench Shower Bradley $45-1987 — 3DUU1 
Scald Kit for Eyewash Bradley 545-1989 30002 
Scald Kit for Drench Shower Bradley $45-1990 — 3DUU3 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Cap Kit $10-010 — 1FBG5 
Cup Strainer, For Plastic Eyewash Bowl 173-025 1FBF3 
s ж Cup Strainer, For Stainless Steel Eyewash Bowl 173-009 — 1FBF5 
uo» Eyewash Dust Cap 107-371 1FBE8 
1ЕВЕ9 "m4 Face Wash Dust Cap, 2% in x 1 in 553-063 1ҒВЕ9 
Replacement Parts for Haws £3 Inspection Tag 204-421 1FBG4 
a Ter Plastic Eyewash Bowl, 10 in Dia. 154-058 ТЕВЕ2 
Eye/Face Wash Stations Plastic Handle 545-123 1FBD9 
Plastic Handle w/Ball Valve 545-122  1FBE1 
Visit Grainger.com to identify model number(s) required. | Plastic Showerhead, 10 in Dia. 524-195 1ЕВС1 
Pull Rod 24" Length, For Drench Showers 128-156A  1FBF8 
u Mfr. Нет 1FBE3 Pull Rod 45" Length, For Drench Showers 128-156) 1ЕВҒ9 
Description Model Мо. Retrofit Dust Cover w/Bowl, 545- 
AXION Eye/Face Wash Head Assembly SP65 3RVJi Impact Resistant ABS Plastic 45-1964 — 1FBJ3 
AXION Shower Head, ABS Plastic SP829 3PVN8 Retrofit Dust Cover w/Bowl, Stainless 
Bowl, ABS Plastic, 11" dia. SP93 3RVP7 Steel w/Rubber Bumper 545-2396 2VYX2 
Bowl, Stainless Steel, 11" dia. SP90__ 8A880 pe] , Stainless Eyewash Bowl, 10 in Dia. 187-053 — 1FBF4 
Dust Cover Assembly for Eyewash Bowl, Stainless Steel 9102 3RVR3 Bradley Stainless Showerhead, 10 in Dia. 524-196 — 1FBG2 
Eye/Face Wash Head with Integral SP21FC 3RVF4 ® s e Stainless Steel Handle Only 508-336 ТЕВЕб 
Dust Cover, АВ Plastic Stainless Steel Handle with 72 in Brass 
Eyewash Head, ABS Plastic SPig 3RVRi Replacement Parts _wrtay-Open Ball Valve and Hardware— | 930-072 — 1FBES 
In-Line Mesh Strainer SP509 3RVP4 f B di D h ror SS Hinged Dust Covers Only 
Pull Rod, Stainless Stee! SP200 3RVH3 ainless Steel Handle with /2 in Brass T 
Stay Open Ball Shower Valve, Chrome-Plated Brass, i! 5Р260 8TNE7 or bra ey renc Stay-Open Bal vake and Haraware = Д т 
Stay Open Ball Shower Valve, Stainless Steel, 1" SP265 3RVH2 ainless Steel Handle with Hardware Е 
Stay Open Ball Valve with Push Flag, Chrome- SP229 8UKP5 Showers and Stainless Steel Handle with Hardware— 530-087  1FBE4 
Plated Brass, 1" Inlet x 7" Outlet E ewash Stations For SS Hinged Dust Covers Only 
Stay Open Pa | vane Қ һ Push Flag, SP232 3RVH5 y S ay [реп Ball Valve y ; 527-282 1FBE7 
ainless Steel, 7" Inlet x 1⁄2" Оше! ко. ; ; А ay Open Valve w/Lever, 1 in 
Stay Open Ball Valve with Push Flag, SP228 8SPXU7 Visit Grainger.com to identify model Dia, For Drench Showers 530-059 — 1FBF6 
Stainless Steel, > Inlet x 74" Outlet number(s) required. Upper Tank Assembly 133-152GR 1FBG3 
1926 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Fire Extinguishers 


Fire Extinguisher Information 

UL EXTINGUISHER RATINGS 

The number indicates the extinguisher's relative 
power against that class of fire. An extinguisher 
rated 2A is twice as powerful against common 
combustible fires as one rated 1A. 


UL FIRE CLASSIFICATIONS 
Class A: Common combustibles 
(wood, paper, cloth, etc.) 

Class B: Flammable liquids and 
gases (gasoline, propane, and 


Class C: Live electrical equipment (computers, 
fax machines, etc.) 

Class D: Combustible metal (magnesium, 
sodium, potassium, etc.) 


solvents) Class K: Cooking media (cooking oils and fats) Classes C and D do not have a numerical rating. 
Fire 
UL Cylinder Extinguisher Operating Discharge Range Mfr. Item 
Rating Cap. H Dia. Material Bracket Type Pressure Time Max. Model No. 
Pro "Class ABC" Dry Chemical 
1А:108:С 2.510 14%in 3%in Aluminum Wall Moun 100 psi 81012566 15# PRO 2.5MP 57904 
3A40B:C 510 16in  4'^in Aluminum Wall Moun 195 рѕі 19to21sec  18ft РВО5МР 57899 
4A:60B:C¢ 1010 196іп біп Steel Wall Moun 195psi 191021 ѕес  20ft PRO10MP 4T889 
бА:808:6 2010 21%in Тіп Steel Wall Moun 195 рѕі 19to22sec 20ft PRO20MP 5T903 
Pro Plus "Class ABC" Dry Chemical 
1A10B:C — 2.5 Ib 15 in 3in Steel Retention 195psi 81012 sec 15 ft PROPLUS2.5 4ХР87 
3A:40B:C 5lb 15in 4%in Steel Wall Moun 195 psi 12to14sec  18ft PROPLUS5 AXP88 
4A:80B:C¢ 1010 19%in 5%in Steel Wall Moun 195 psi 2010225ес  20ft PROPLUS10 AXP89 
6A120B:C 2010 21%іп 7 йіп Steel Wall Moun 195 psi 26to28sec 201 PROPLUS 20 4ХР90 
Pro "Class BC" Carbon Dioxide 5T904 АХР88 5T901 
5B:C 5 Ib 17іп  5'4in Aluminum — Wall Moun 850 psi 7 to 9 sec 8ft PROSCDM 57900 
10B:C 10/0 19'5in 6%in Aluminum Wall Moun 850psi — 8to 10 sec 8ft PRO10CDM 5T901 
ТОВ:С 151b — 26in 6%in Aluminum Wall Mount —850psi 121014sec 8ft  PROISCDM 61547 Rechargeable 
10B:C 20 Ib 26 in 8in Aluminum — Wall Moun 850psi 15to17sec 8ft PRO20CDM 67548 - - = : 
ProPlus "Class BC" Halotron Fire Extinguishers € Kidde 
2B:C 2.5 Ib 15 in 3in Steel Wall Moun 100 psi 9 sec 108 —XPROPLUS2.5HM — 4XP81 
5B:C Бір 15%in 4%in Steel Wall Moun 100 psi 9 sec 15ft PROPLUSSHM — 4XP82 Pro and ProPlus Dry Chemical—5-, 10-, and 
ProPlus "Class ABC" Halotron i its i = 
1А:108:С 1116 16in тиіп Steel Wall Moun 125 psi 11 sec 15ft PROPLUS11HM 4ХР83 20 Ib. units include hose. ProPlus feature ergo 
2A10E:C 1551b 17п 7 ¥%in Steel WallMount 125psi 14 sec 18ft РВОРІ0515.5НМ 4ХР84 ПОтіс, curved steel handle. 
€» 
BADGER 
ADVANTAGE STANDARD EXTRA BRIGADE CARTRIDGE- 
Cylinders have aluminum Dry chemical fire extinguishers АШ Extra series extinguish- OPERATED 


are effective on common fires in 
most commercial and industrial 
applications. Feature aluminum 
valves, handles, and levers, 
durable O-rings, and heavy-duty 


valves, handles, and levers. 
2-piece nameplates provide 
easy-to-read operating 
instructions. Aluminum 
models are ideal for marine 


ers feature chrome-plated 
brass valves, and stainless 
steel handles, levers, and 
pull pins. Include heavy- 
duty hose and couplings 


Multipurpose extinguishers 
for Class A, B, and C fires. 
360° swivel discharge nozzle 
can be easily used by both 
right- and left-handed users. 


environments. stem valves. and durable O-rings. UL Recognized. 
UL Cylind Exti n h 0 ti Disch R Mf It 
inder Extinguisher eratin ischarge ange r. em 
Rating Cap. H Dia. Material Bracket Type Pressure. Time” Max. Model No. 36MA22 36MA27 
Advantage - Dry Chemical 
1A:10B:C 2.5 Ib 15 іп 3 Жіп Aluminum — Wall Mount 100 psi 10 sec 15ft ADV-250 36MA20 
3A:40B:C 5.5 Ib 16 “іп 4 Vb in Aluminum — Wall Mount 195 psi 14 sec 18 ft ADV-550 36MA22 
3A:40B:C 5.5 Ib 16 Yin 4 V in Aluminum Vehicle 195 psi 14 sec 18 ft ADV-550 36MA23 
4A:60B:C 10 Ib 20 in 7 in Steel Wall Mount 195 psi 21.1094 sec 20 ft ADV-10 36MA24 
Standard - Dry Chemical 
1A:10B:C 2.5 Ib 15in 3 in Steel Wall Mount 195 psi 9.5 sec 15ft 250MB-1 36MA26 
3A:40B:C 5 Ib 15 ^in 4 ^ in Steel — 195 psi 14 sec 18 ft 5MB-6H 36MA27 
3A:40B:C 5 Ib 15 ^in 4 ^ in Steel Vehicle 195 psi 14 sec 18 ft 5MB-6HB 36MA28 
4A:80B:C 10 Ib 19 in 5 in Steel Wall Mount 195 psi 22 sec 20 ft 10-MB-8H 36МА29 
6A:120B:C 20 Ib 21 '%a in 7 in Steel Wall Mount 195 psi 28 sec 20 ft 20-MB-6H 36МАЗ0 
Extra 
Multipurpose Dry Chemical 
1A:10B:C 2.5 Ib 15in 3 in Steel Vehicle 195 psi 9.5 sec 15ft B250M 36MA15 
3A:40B:C 5 Ib 15 Жіп 4 ^ in Steel Wall Mount 195 psi 14 sec 18 ft B5M 36MA16 
3A:40B:C 5 Ib 15 ^ in 4 Win Steel Vehicle 195 psi 14 sec 18 ft B5M-B 36MA17 
4A:80B:C 10 Ib 19 in 5 in Steel Wall Mount 195 psi 22 sec 20 ft B10M 36MA18 
6A:120B:C 20 Ib 21 1% in 7 in Steel Wall Mount 195 psi 28 sec 20 ft B20M 36MA19 
10B:C 2.75 Ib 15 іп 3in Steel Wall Mount 195 psi 9 sec 15 ft B275BC 36MA31 
40B:C 5.5 Ib 15 in 4 Win Steel Wall Mount 195 psi 13.5 sec 18 ft B5BC 36MA32 36MA13 ЗӨМАЗБ 
60B:C 10 Ib 19 %4 in 5 in Steel Wall Mount 195 psi 18 sec 20 ft B10BC-1 36MA33 
120B:C 20 Ib 21 '%a in 7 in Steel Wall Mount 195 psi 29 sec 20 ft B20BC 36MA34 
Carbon Dioxide 
5B:C 5 Ib 17 in 5 ^ in Aluminum — Wall Mount 850 psi 9 sec 8ft B5V 36MA35 
10B:C 10 Ib 19 $c in 6% in Aluminum — Wall Mount 850 psi 10 sec 8ft B10V 36MA36 
10B:C 15 Ib 26 in 6 Zin Aluminum — Wall Mount 850 psi 14 sec 8ft B15V 36MA37 
10B:C 2016 26 іп 8іп Aluminum — Wall Mount 850 psi 17 sec 81 B20V 36MA38 
Halotron 1 
2B:C 2.5 Ib 14 2980 in 3 in Steel Wall Mount 100 psi 9 sec 10 ft 2.5HB-2 36MM1 
5B:C 5 Ib 15 Жіп 4% in Steel Wall Mount 100 psi 9 sec 15 ft 5HB-2 36MA42 
1A:10B:C 11 Ib 16 1364 in 1 ^in Steel Wall Mount 125 psi 11 sec 15ft 11HB 36MA43 
2A:10B:C 15.5 Ib 17 %a in 7 in Steel Wall Mount 125 psi 14 sec 18 ft 15.5HB 36MA44 
Brigade C02 Cartridge Operated 
2A:40B:C 21 Ib 23 3964 in 6 ^ in Steel Wall Mount 240 psi 15 sec 30 ft B-20-A-HF 36МА54 
4A:40B:C 10.6563 Ib 18 Жіп 5 ^in Steel — 195 psi 17 to 20 sec 25ft B-10-A 40H498 
10A:60B:C 20 Ib 23 іп 6 ^ in Steel — 195 psi 20 to 24 sec 30 ft B-20-A 40H499 
10A:80B:C 25 |b 23 % in тіп Steel — 195 psi 29 to 35 sec 35 ft B-30-A 40H501 
80B:C 20 Ib 23 3964 in 6 in Steel Wall Mount 240psi 201026 sec 30 ft B-20-PK 36MA55 
120B:C 28.5 Ib 23 8%ain — 7 %ain Steel Wall Mount ^ 240psi 261031 sec 35 ft B-30-PK 36МА56 36MA42 40H498 
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SAFETY Scan. Order. Done. 
Fire Extinguishers Details on page A1. 


FIRST ALERT 


БЕ 
Және 
ыы зі 31CA36 13J002 35WTO9 13J008 44YZ30 35WT15 35WT20 35WT23 
Rechargeable Fire Extinguishers 
= Meet DOT Requirements High Flow Dry Chemical— Carbon Dioxide— Halotron—Clean agent gas Wet Chemical—Required 
Feature all-metal valves with Designed to attack flowing Residue-free agent for use for Class B and C hazards. in commercial kitchens for 
steel or aluminum cylinders. liquid and pressurized gas fires. оп Class B and C hazards. Halon replacement. cooking oil fires. 
Capable of fast knockdown. 
UL Cylinder Fire Extinguisher Operating Discharge Range Mfr. Item 
Rating Cap. H Dia. Material Bracket Type Pressure Time Max. Brand Model No. 
Dry Chemical — АВС. қазы 2 g j s 
1A:10B:C 2.5 10 14 $e in 3 1/9 in Steel, White Marine 100 psi 12 First Alert MARINE1 31CA36 
1A:10B:C 2.5 Ib 14 is in 3 1/9 in Steel, Red Wal 100 psi 8to 10 sec 12 First Alert PRO2-5 31CA38 * 
15:108. 2.5 Ib 15 іп 3 іп 3 eel Vehicle 100 psi : 15 Buckeye 13315 35WT05 
1A:10B: 2.5 10 15 vs in 3in ее A А 195 psi 10 sec 15 Атегех B417T 3YWN1 
ЗА:Д0В:С 5 lb 154 in ain Stee Wall or Vehicle/Marine. ---16 psi 14 sec 18 Amerex B402 13J002 
3A:40B:C 516 17 іп 4 Vin Steel 195 psi 13 to 15 sec 18 Buckeye 10914 35WT06 
4A:80B:C 10 Ib 21 in 5 Yin Steel Wa 195 psi 20 to 24 sec 21 Buckeye 11340 35WT09 
10A:120B:C 20 Ib 22 in ГАГА Stee 195 psi 26 to 29 sec 21 Buckeye 12120 35WT10 
Dry Chemical — BC 5 
5B:C 210 12 6 in 3 1/9 in Stee Wal 100 psi 8 to 10 sec 12 First Alert REC5 31CA40 
10B:C 2.5 Ib 15 in 3 іп Steel Vehicle 100 psi 15 Buckeye 13415 35WT12 
10B:C 2.5 Ib 15 “іп Зіп Steel Vehicle/Marine 195 psi 10 sec 15 Amerex В403Т 13J008 
High Flow Dry Chemical 
1A:20B:C 10 Ib 21 in 6in Stee Wa 195 psi 10 sec 40 Buckeye 11350 44Ү730 
4A:60B:C 20 Ib 21 “in 7 in Steel 195 psi 18 sec 50 Buckeye 12350 44Ү731 
Carbon Dioxide 
5B:C 51р 18 іп 5 Yin Aluminum 850 psi 8 to 10 sec 8 Buckeye 45100 35WT14 
10B:C 10 Ib 20 in 689/100in — Aluminum Wal 850 psi S й 8 Вискеуе 45600 35WT15 
10B:C 15 Ib 27 in 6 89/100 in Aluminum 850 psi 13to 17 sec 8 Buckeye 46100 39WT16 
: 080 20 Ib 27 in 8 in Aluminum 850 psi 18 to 22 sec 8 Buckeye 46600 35WT17 
jalotron 
2B:C 2.5 10 14 in 3% in Steel 100 psi 10 Buckeye 70259 35WT19 
5B:C 5 Ib T7in 4% in Steel Wal 125 psi 8 to 10 sec 15 Buckeye 70510 35WT20 
1A:10B:C 11 Ib 18 in Тіп Steel 125 psi 15 Buckeye 71100 35WT21 
2A:10B:C 15.5 Ib 18 in 7in Steel 125 psi 12 to 14 sec 18 Buckeye 71550 35WT22 
Wet Chemical р 
1А:К L 20 in Тіп Stainless Steel Wal 100 psi 52 to 56 sec 8 Buckeye 50006 35WT23 
2A:K 12.6875 Ib 19 in 7 in Stainless Steel 100 psi 53 sec 12 Amerex B260 13J014 


* Approved for marine use when mounted with supplied bracket. 


Aluminum Disposable Dry 


Chemical Fire Extinguishers € Kidde 
a Aluminum cylinder with aluminum valve Mariner extinguishers are for regular marine use. Easy-to-read 
= 479W99 and 479X03 include pressure gauge and easy-pull pin. 479W99 is for most common 
retention strap bracket fires. Use 479X03 for liquid and energized electrical fires. 
= UL Listed 
Fire 

Fire UL Extinguisher Operating Discharge Range Mfr. Item 

Extinguisher Style Rating Cap. H Dia. Bracket Type Pressure Time Max. Model No. 


Multi-Purpose АВС _ ЕЕ " z T Mi S E Б HC 
Fire Extinguisher ЗА:408:С 5.510 16 %sin 4%in Wall Mount —195psi 13 їо 15 ѕес 18ft XL-5MR 479X05 * 
Monoammonium Phosphate 

Marine Fire 1A130B:C 2.510 14'&in 3%in Marine 100рѕі 8to12sec 8ft 46662720МТ 479М/99 


B 
тер Extinguisher : t ni 

$ Fire Extinguisher 1A10B:6  2.5|b 14!96&in 3%in Wall Mount 100рї` 81012565 8ft  46614220MTL 479М/96 
1 9 3A40B:C 5.510 16 Увіп 4%in Wall Mount 195psi 13toí5sec 18ft FX340SC 479X06 * 
Sodium Bicarbonate 


479X05 Fire Extinguisher — 11A 2510 14!3&in 3%in  WallMount  100psi 810105с 5ít ^  RESSP 479W97 
. 10 5B:C 2 Ib 11іп 3%in WallMount  100psi 8toi2sec 6ft  21007077MTL 479М/98 
479W99 Marneko 5B:C 210 11%sin 3%in Marine 100рѕі 8toi2sec 6ft M5G 479X03 
479W96 Fire Extinguisher 10B:C 2.9063 Ib 14 '%ain 3%sin  WallMount  100psi 81012566 8ft FATOG 479X02 
* Includes hose. 


Water and Water Mist Fire Extinguishers - 
Reliable extinguishers all feature a rechargeable stainless steel cylinder. 3YWG4 uses a water stream as the 
extinguishing agent. 13J015 and 35WT24 use deionized water (sold separately) as the extinguishing agent; 
a misting nozzle improves cooling and soaking characteristics. 


Fire 

UL Extinguisher Discharge Range Mfr. Item 

Rating Cap. H Dia. Bracket Type Time Max. Brand Model No. 
E 2.5 gal 24 ? іп Тіп Wall 55 sec 55 ft Amerex 20 3YWG4 
2A: 12.6875 Ib 24 Yin Тіп Wall 12 sec 12 ft Amerex 270 13J015 
3YwG4 130015 35WT24 2A 2.5 gal 25 in Тіп Wall 481052sec 551 Buckeye 50000 35WT24 

1828 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
Fire Extinguishers & Foam Concentrates 


d more information on fire extinguishers on page 1827. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Nonmagnetic Fire 
Extinguishers 


Ideal for use inside and around 
magnetic resonance imaging (MRI) 


units and other healthcare facilities. 35WT25 5MDC7 
UL Cylinder Discharge Range Mfr. Item 
Ratin Cap. H Dia. Material Time Max. Brand Model No. 
Deionized Water 
, ; i Stainless 711075 
2АС 2.516 28іп Тіп Steel SUC 10ft Buckeye 51000 35WT25 36MA51 
Carbon Dioxide 
B:C БІ» 17in — Aluminum 9 sec 8ft Badger B5V-1MR 5MDC7 


35WT30 


Wheeled Fire Extinguishers 


Extinguishers are designed for easy  Regulated-Cylinder Operated— 
single-person operation and are Excellent for high-risk fire hazards that 
small enough to easily pass through require consistent flow rates and ranges 
standard doorways. Steel cylinders. throughout the entire fire fighting opera- 
UL Listed. tion. 36MA51 has 16" semipneumatic 


Stored Pressure—Economical units ‘Ober wheels; 36MA52 has 36" rubber- 
roll easily on semipneumatic rubber Eng jn wheels. 

wheels. Effective on many types EU NOSE 

of high-risk fires that may occur Pressure Transfer—Extinguishers have 
within commercial and industrial separate extinguishing agent and expel- 


applications. lant gas cylinders, allows a spent cylinder 
= 25-ft. hose to be quickly and easily replaced. 
= 50-ft. hose 
- = = UL Operating Discharge Range Mfr. Item 
Wheeled Fire Extinguishers ы Ratin Cap. Pressure Time Мах. Brand Model No. 
В огей Pressure 
= 50-Й. hose (except 8RY81 has Stored Pressure—Can be activated Clean Agent І 
25-ft. and 8UKR9 has 40-ft. hose) instantly, with agent and pressurized - ЖЕП 65b TSUpsr 17/0 40! Buckeye 76500 384736 
= 16"-dia. semipneumatic tires, gas stored in the same cylinder. E 50lb  240psi  36sec 35 Buckeye 30010  35WT27 
20A:160B: 50lb  240psi 36sec 35 Badger 50MB 36МА47 
ла у шымы Direct Pressure—A separate 40424080 — 12515 — 240psi 45sec ДП — Badger — 150MB — 38MAAB 
. А А. Purple К 
Feature brass fitti Т ivel pressurized gas cylinder simplifies 240B:C 12510 240 psi 48sec  40ft Badger 150PB 36МА50 
eature brass fittings and live swivels. recharge. Regulated: ү Operated 
Steel cylinders. Dry Chemica 
-— 40A:2408:6— 145ІІ 245ріы 4366  35ft Badger  Bi50A-1 36МА51 
UL Operating Discharge Range Mfr. Нет 30A:240B:C 12518 ^ 240psi  44sec 401 Buckeye 31120 35WT46 
Rating Сар. H w D Pressure — Time Мах. Model Мо. 30A:320B:C — 3001b — 240psi 52sec  40ft Buckeye 32120  35WT34 
Stored Pressure Purple K 
Carbon Dioxide - і . . 240B:C 125Ilb ^ 245psi  43sec 30 ft Badger В125КІ-1 36МА52 
20806 — 50Ib 47in 23in 48in  240psi  44sec 20 333 BUKR9 3208:С 125І) 240 рѕі  55sec 408 Buckeye 31320 35МТ26 
Dry Chemical . К ы > 320B:C 30010 ^ 240psi 575ес 40й Buckeye 32320  35WT32 
20А:1608:С 501b  46in 215in 24in 240psi 35sec 25 495 ВВҮ81 Pressure Transfer 
40A:240B:C 12516 53.5іп 28in 40in  240psi 48sec 40 488  8GER7 Dry Chemical 
Halotron 30A:240B:C 125 Ib 43 sec 40 ft Buckeye 31110 — 35WT29 
4А:608:С 650 58іп  28in 39in  100psi 22sec 45 673 131012 30A:3208:C 30016 53sec 40 ft Вискеуе 32110  35WT35 
10А:808:С 15016 64in 30in 42in  125psi 38sec  45ft 674 134/013 320B:C 300 Ib 62sec 408 Вискеуе 32310  35WT33 
Direct Pressure Purple K 
Dry Chemical 320B. 125 Ib 54 sec 40 ft Buckeye 31310 — 35WT30 
40A:240B:C 125|b 45in  24in 36in  240psi  52sec 408 450 131005 
30А:3208:С 3001) 57іп  34in 39in  240psi  60sec  40ft 491  13J006 
Purple K 
200806 125ІҺ 45in  24in 36in 240psi  53sec  40ft 452  13J009 
3208:C — 300lb 57in  34in 39in  240psi 67sec  40ft 493 131010 


Fire Extinguishing Spray 
and Fire Retardant 


Fire Extinguishing Spray—tnstantly cools down 
surfaces that are too hot to work on or around. Sprays 
into hard-to-reach areas from any position. Meets UL 
2N75, NFPA 18, and EPA Standards. 


Fire Retardant—Spray on to fabrics, combustible 
materials, and other Class A surfaces to help inhibit the 
spread of flames and smoke. Will not stain. 


FireAde 


Don't fight fires ... extinguish them! 


Foam Fire Extinguishing Sprays 
= Range max: 20 ft. 


Aerosol can foam instantly cools surfaces. Personal fire 
suppression system designed for easy application and 
extinguishment of fire outdoors and around the house. 
No mess, water-based formula. Effective on Class A and 
Class B fires. UL Listed. 


Discharge Mfr. Item Item 

Cap. H Dia. Time Model No. Description No. 
0.625 lb 7%in 2 іп 8to12sec  10FA2K-6BB 53PW74 Fire EU Spray, 12 oz. Aerosol Can ONKR4 
ТІР 11 %2in 2%in 8to 12 sec 16FA2K-GPDQ — 53PWTS 53PW74 Fire Retardant, 3 rigger Spray Bottle 8AWTO 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


-i Scan. Order. Done. = 
Fire Extinguisher Cabinets/Brackets/Covers & Escape Ladders Details on page A1. 


- = p Fire Extinguisher Cabinets ДАТЕ <> CATO 


| = Jonesco 
FIRE || » Clear window allows visibility 
d Cabinets accommodate most common sizes of fire extinguishers and provide easy access in an emer- 
| In gency. High-impact, crystal Polystyrene cabinets are dent-proof and cannot rust. Offer UV-resistant cabinet, 
| break panel, and labels. 
Window Indoor/ Item 
! Description Cap. Material H Cabinet Color Outdoor Brand No. 
4 | ( Surface Mount 
і --- y. = Galvanized Steel 
s 2 to 2.6 Ib Acrylic 18 %e in White ndoor = 32V09 
3zvo9 35GX42 Rectangular with Cam Lock 5 Ib Acrylic 2296 in White ndoor — 37/10 
апа Break Glass Hammer 10 Ib Acrylic 24 % in White ndoor — 37/11 
20 Ib Acrylic 30 36 in White ndoor — 37/12 
r A Cold-Rolled Steel " T z — 
; 5 — 7 1916 in ream ndoor — 56X4 
| | ЖОШО Wih а 1016 = 23% in Cream ndoor -- 356Х43 
9 20 Ib = 25%6in (теат ndoor = 35GX44 
rapezoid with Magnetic 2010р ^ Tempered Glass 25 s in Cream ndoor — 35GX45 
Catch Door 30 lb ^ Tempered Glass 30 Tie in Cream ndoor — 35GX46 
; 5 Ib Tempered Glass 17 16 in Cream ndoor = 35GX48 
| Rectangular with Gamı kock 1018 Тетрегед Glass 23 % in Cream ndoor = 35GX49 
2018 Тетрегед Glass 25 %c in Cream ndoor 35GX50 
| Rectangular with Continuous Hinge 101b Tempered Glass 26 іп White ndoor Potter Rc Roemer 40LU35 
Stainless Steel 
Rectangular with Continuous Hinge 1018 Тетрегей Glass — 27in Stainless Steel ndoor Potter Roemer 40LU19 
= Plastic 
5 |b = 16 in Red Indoor, Outdoor Jonesco GATL7 
40LU35 SATIS Rectangular with Left- or 10 Ib Plastic 23 %in Black/Red Indoor Outdoor Jonesco 6ATL6 
Right-Hand Opening 20 Ib Plastic 29 in Black/Red Indoor, Outdoor Jonesco 6ATLS 
20 to 30 Ib Plastic 24 in Black/Red Indoor, Outdoor Jonesco 6ATL4 
Polystyrene . 
Rectangular with Cam Lock 10 Ib Acrylic 23 % in Red Indoor, Outdoor Cato 404K13 
and Break Glass Hammer 20 Ib Acrylic 28 № in Red Indoor, Outdoor Cato 404K15 
Semirecessed 
Galvanized Steel . 
Rectangular with Cam Lock 5|b Tempered Glass 20 іп White Indoor — 1RK37 
and Break Glass Handle 1018 Tempered Glass 26 % in White Indoor — 1RK38 
Cold-Rolled Steel ; 
А ; 51р Tempered Glass 20 % in White Indoor Potter Roemer 40LU31 
Rectangular wi h Continuous Hinge—jp 1p Break Glass 26%іп White Indoor Potter Roemer 40LU32 
Rectangular with Сат Lock 2018 Tempered Glass 28 in Cream Indoor — 35GX47 
Stainless Steel 
404K13 40LU23 Rectangular with Continuous Hinge 1010 Tempered Glass 26 іп Stainless Steel Indoor Potter Roemer 40LU23 


Fire Extinguisher Brackets <i = 
Easy-to-mount brackets secure fire extinguishers = 
in a prominent location so they are accessible in 


an emergency. All bracket straps are metal, except e Kidde 5 


3JLR6 has a rubber strap 
Item 
Cap. Cylinder Dia. Color Brand No. 
Box Type Bracket 
10 Ib 5in Blac Amerex 3JLR4 
20 Ib 7 Blac! Amerex 3JMY5 
Heavy-Duty Bracket 
35WT39 10 Ib 5 into 5 йіп Blaci Buckeye 35WT39 
15 Ib 6 ^ into 7 Жіп Blac Buckeye 35WT40 
30 Ib 7 into 8 in Blac Buckeye 35WT45 
Marine/Vehicle Bracket 
5 Ib 51A in Blac Kidde 57906 
1016 5% in Blac Kidde 5T909 
35WT38 20 Ib 7in Blac! Kidde 5T908 
Running Board Bracket 
20 Ib — Blac Badger 40H503 
30 Ib — Blac Badger 40H504 
Ch Strap Bracket 
5 2.5 Ib 3% in Red Buckeye 35WT37 
MÀ ай — БЕ 
АШ е uckeye 
49903 51b 3into4 іп Red Amerex 3JLR6 
ІН b 4 Y4 in to 6 “in Red Amerex 3JMY6 
0 Ib 6 in to 8 in Red Amerex 3JMY7 
көнелігіне Aviation Bracket 
5 Ib 3in Red Amerex 3JMY9 
2 5 Ib 3in Red Amerex 13J016 
5 Ib 4% in Red Amerex 13J017 
Vehicle Bracket 
1RK29 5 Ib 5 in Black Badger 6AJW5 
5 Ib 41^ in Black Kidde 1RK29 
Wall Bracket : 
2 10102 316 3% in Black Kidde 4T307 
134017 51b 47 іп Black Kidde 41308 
© Emergency 
“STEINER Escape Ladders 


Lightweight steel ladders provide a fire 
escape route through an open window 
for floors above ground level. They 
store compactly and deploy quickly, 
attach to most window sills. Anti-slip 
rungs provide a safe descent, tested 
up to 1000 Ib. Discard after single use. 


Fire Extinguisher Covers 


= Meet OSHA requirements 

High-visibility, vinyl-coated red covers have 
a Clear plastic window. Hook-and-loop self- 
adhering nylon fasteners help to keep the 
covers in place. 


Item Item 
Cap. Fits Tank Dia. Fits Tank H No. L Features For Use With No. 
5 to 10 Ib. 5 in 23 in 4T176 4T176 13ft Tangle-Free, One-Time Use 2-Story Structures 4XP76 
15 to 30 Ib. 9in 27 in 47177 25 ft Tangle-Free, One-Time Use 3-Story Structures 4XP77 
1830 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Smoke and Combination Smoke/CO Alarms 


Alarm Types: lonization respond best to fast-raging 
fires. Photoelectric respond best to slow-smoldering 
fires. All interconnect units must interface directly 
with their own brand of interconnectable smoke and 
carbon monoxide alarms. 


SMOKE ALARMS 

= Meet UL Standards 

Test/Reset button verifies alarm circuitry, alarm 
activation, and battery function. 85dB horn. Easy 
installation. Operating temp. range: 40° to 100°F. 


Battery-Powered—Provide continuous alarm oper- 
ations during a power outage. Feature LED power-on 
indicator, tamperproof locking pin, and low-battery 
warning. 


Interconnectable—Feature power-on and alarm 
indicators. Latching alarm identifies initiating alarm. 
Locking mechanisms lock the battery drawer and 
secure alarm to base, except 1XTG8 includes optional 
locking mechanism that deters removal of unit. 


Interconnectable, for the Hearing Impaired— 
Strobe light flashes distinct patterns for smoke and, 
if connected to a CO alarm, carbon monoxide. 85dB 
horn. Features alarm latch for initiating unit and low- 
battery visual indicator. 

= Meets UL 1971 visual signaling requirements 


Hardwired Bridge Unit for Wireless Detectors— 
Add wireless capability to an interconnected system 
by replacing one wired unit. Helps avoid pulling wires 
through walls for retrofit and remodel projects. 


Wireless—Interconnectable alarms simplify adding 
detectors to every room in a retrofit/remodel project. 
85dB horn. Require Bridge Unit, sold separately. 


COMBINATION SMOKE/CO ALARMS 

= UL Recognized 

Test/Reset button function tests alarm circuitry, alarm 
activation, and peak level memory. Feature visual 
indicators for alarm and power-on. 85dB horn. Easy 
installation. Operating temp.: 40° to 100°F. 


Battery-Powered—Provide alarm function during 
a power outage. Voice warning announces "Fire," 
"Carbon Monoxide," or "Low Battery." 


Interconnectable—Allow multiple alarm signals to 
be triggered from one source of hazard. 


1XTH3 and 5MPLO feature voice that announces 
"Fire," "Carbon Monoxide," or "Low Battery" warn- 
ings when detected. 2FTP5 voice warning includes 
location of danger, and has latching features to indi- 
cate initiating alarm and low battery. 


INTERCONNECTABLE HEAT ALARMS 

= 20JK13 meets UL 217 Standard 

= 2FTN6 meets UL 539 Standard 

Designed to give early warning of heat from fire. 
Alarm sounds before it reaches the fixed temperature 
rating of 135°F. 85dB horn. Originating alarm and 
power-on LED indicators. 


20JK13 and 2FTN6 can be interconnected with 
smoke alarms. 20JK13 operating temp. range: -20? 
to 100°F. 


2FTN6 operating temp. range: 10? to 135?F. 


INTERCONNECTABLE STROBE LIGHTS 

= Meet UL 1971 Standard 

Use with a smoke, heat, or CO alarm to provide 

a visual warning to the hearing impaired and in 
quiet/silent areas. Produce separate flash patterns 


Power Battery 
Description Source Backup 
Smoke Alarms 
Battery-Powered 
onization 9v No 
onization 9v No 
onization 9v No 
onization 9v No 
onization 3V Lithium No 
onization 9v No 
onization 9v No 
Photoelectric 9v No 
Photoelectric 9v No 
Photoelectric Sealed Lithium lon Yes 
5 1c 
Vole Alarm id Sealed Lithium lon Yes 
Rp with Sealed Lithium lon Yes 
Dual-Sensor Photoelectric/ 9V No 
onization 
Interconnectable 
onization with Front- 
Load Battery Door - 120V AC, 9V Yes 
onization with Front-Loa 
Battery Door, 10-yr. Sensor 120V AC, 9V Yes 
onization 120V AC, 9V Yes 
onization with Exit Light 120V AC, 9V Yes 
onization with Front- 
Load Battery Door 120V AC, 9V Yes 
onization with Side- 
Load Battery Door Ei 120V AC, 9V Yes 
onization with Locke 
Battery Door 120V AC, 9V Yes 
Photoelectric 120V AC, 9V Yes 
РО Тә Есігі; 120V AC Yes 
Dual-Sensor Photoelectric/ 
onization (2) AA, 120V AC Yes 
Dual-Sensor Photoelectric/ 
onization 120V AC, 9V Yes 
Interconnectable, for the Hearing Impaired 
Photoelectric with 120V AC, 3V Yes 
Strobe Light Lithium 
Hardwired Bridge Unit for Wireless Detectors 
onization 120V AC, 9V Yes 
Wireless 
onization (3) AA Batteries No 
Combination Smoke/CO Alarms 
Battery-Powered 
onization — QV No 
onization with Voice ; 
Alarm and Flashing Light (3) AA Batteries No 
Photoelectric Sealed Lithium lon Yes 
Photoelectric, Low Profile (2) AA Batteries No 
Interconnectable 
onization with Voice Alarm (2) AA, 120V AC Yes 
onization, Electrochemical ^ 120V AC, 9V Yes 
onization, Electrochemical 
w/Locked Battery Door 120V AC, 9V Yes 
Photoelectric with 
Front-Load Battery 120V AC, 9V Yes 
Door and Voice Alarm 
Photoelectric with (2) AA Batteries, Yes 
Voice Alarm 120V AC 
Interconnectable Heat Alarms 
Heat Alarm 120V AC, 9V Yes 
Heat Alarm 120V AC, 9V Yes 
Interconnectable Strobe Lights 
Strobe Light 120V AC — 
Strobe Light 120V AC — 
Interconnectable Alarm Modules 
Smoke Alarm Relay 120V AC — 
CO Alarm Relay 120V AC — 


Smoke, CO, and Heat Relay 120V AC — 


429952 


451172 


to differentiate smoke/heat and carbon monox- 
ide warnings. LED power-on indicator. Mount to 
any standard electrical box up to 4" octagonal. 
Operating temp.: 40? to 100°F. 
INTERCONNECTABLE ALARM MODULES 
= UL Recognized 


Activate auxiliary warning devices such as external 
bells, sirens, or exhaust fans. Feature one set of 


form C contacts. 


Hush Mfg. 
Button Warranty 


No 
No 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 


Yes 
Yes 


Yes 


Yes 


Yes 


Yes 
Yes 


Yes 
Yes 


Yes 


No 
Yes 


3 yr Limited 
5 yr Limited 
10 yr Limited 
10 yr Limited 
10 yr Limited 
10 yr Limited 
10 yr Limited 
10 yr Limited 
10 yr Limited 
10 yr 


10 yr 
10 yr 
5 yr Limited 


5 yr Limited 


10 yr Limited 


5 yr Limited 
10 yr Limited 


10 yr 
10 yr Limited 


10 yr Limited 


5 yr Limited 
10 yr Limited 


10 yr Limited 
10 yr Limited 


10 yr Limited 


10 yr Limited 
10 yr Limited 


10 yr Limited 
5 yr Limited 
10 yr 
10 yr Limited 
5 yr Limited 
10 yr Limited 
10 yr Limited 


7 yr Limited 


10 yr Limited 


10 yr Limited 


5 yr Limited 
10 yr 


10 yr Limited 


* For use with BRK and First Alert alarms. 1 For use with Kidde alarms. 
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Brand 


Kidde 
Kidde 
First Alert 
Kidde 
Kidde 
First Alert 
First Alert 
Kidde 
First Alert 
Kidde 


Kidde 
Kidde 
Kidde 


Firex 


Firex 


Kidde 
Kidde 


Kidde 
BRK 


First Alert 


Firex 
First Alert 


BRK 


Firex 


First Alert 


Kidde 
Kidde 


BRK 
Kidde 
Kidde 

First Alert 
Kidde 
BRK 

First Alert 


Firex 


BRK 


Kidde 
BRK 


Kidde 
First Alert 


Kidde 
Kidde 
BRK 


Mfr. 
Model 


i9040 
i9050 
FG250B 
i9060 
i9010 
FG250LB 
SA350B 
P9050 
P1200 
P3010L 


P3010B 
21010167 
PI 9010 


i4618 


15000 


112040 
112080 


112060 
9120В 


9120LBL 


P12040 
70108 


31208 
РІ 2010 


7020851. 


RF-SM-AC 
RF-SM-DC 


SCO2B 
KN-COSM-BA 
P3010K-CO 
1039783 
KN-COSM-IBA 
509120В 
SC9120LBL 


KN-COPE-IC 


SC7010BV 


HD135F 
HD6135FB 


511771 
SLED177 


SM120X 
С0120Х 
RM4 


Item 
No. 


3TCT1 
SMPLS 
2FTN9 
SMPL6 
1YNWS9 
2FTP1 
36WA04 
5МРІ9 
36WA0S 
20JK08 


20JK09 
20JK10 
5МРІ7 


5МРК8 


5МРК9 


1XTG6 
1XTG8 


1XTG7 
2FTL8 


49TT73 


5МРІЗ 
455277 


5КСҮ8 
5МР18 


429J52 


SMPL1 
SMPL2 


SKCY7 
STR37 
20JK11 
451179 
1XTH3 
2FTP4 
451172 


SMPLO 
2FTPS 


20JK13 
2FTN6 * 


3KN63 t 
429153 


3KN55 I 


3AU39 
2FTN7 ^ 


1831 
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12G545 
5KCY4 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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шшш € Kidde FIRST ALERT AU 
а 6AJW6 20JK12 1RK40 
Carbon Monoxide Alarms 
= UL 2034 Listed 
85dB horn sounds when sensor detects high levels of CO. Select 
models feature visual alert when alarm needs replacement. Digital — Hush Mig pii iem 
Operating temp.: 40° to 100°F. Description Readout Button Warranty Brand Model No. 
" Battery-Powered CO Alarms 
Battery-Powered CO Alarms—User-friendly detectors have easy- оу , No Yes 10yr Limited BRK C0250B 5KCY4 
access battery compartments. 3YNJ3 has a battery lockout system. (2) AA No No 7yrLimited Kidde 9C05-LP2 120545 
р (3) АА No No  7yrlimited Kidde KN-COB-B-LP ЗҮМЈЗ 
Plug-In CO Alarms—6AJW6 has tamper-resist feature that sounds (3) AA Yes No  7yrlimited Kidde ^ KN-COPP-B-LPM 126547 
j iti (2) AA with Front-Load Battery Access Yes Yes 7 yr Limited — First Alert C0410 2FTN1 
а constant alarm if unit is unplugged diss loose from wall Sealed Lithium lon No Мо 10yrLimited Kidde 63010 40H496 
outlet. 2FTN5 and 20JK12 include a 6-ft. extension cord for table or Sealed Lithium lon Yes No 10yr Limited Kidde C3010-D 40H497 
shelf mounting. (2) AA with Front Load Battery Access No Yes — 7yrLlimited First Alert C0400B 2FTL9 
Кн : | 3) АА Yes No 7yrLimited Kidde ^ KN-COPP-B-LS 3YNJ4 
Plug-In Combination CO and Explosive Gas Alarm—Unit also Plug-In CO Alarms with 9V Battery Backup 
i 120VAC No Мо 5yrLimited Kidde _ KN-COB-DP2 —6AJW6 
detects methane or propane gas. Includes extension cord for table or AC Front Load Battery Access Yes Yes 7 yr Limited — First Alert 1039746 2FTNS 
shelf mounting. AC Front Load Battery Access No Yes /yrLimited First Alert CO605B  2ҒТМ4 
с : 5 120VAC, 9V Yes Yes 10 yr Kidde KN-COPP-3 201К12 
Interconnectable CO Alarms—When interconnected with smoke Plug-In Combination CO and Explosive Gas Alarm with 9V Battery Backup 
alarms, 1XTH1 and 1XTH2 feature two different sounding patterns to _ 120VAC _ Yes No  7yrlimited ^ Kidde KN-COEG-3  1RK40 
differentiate smoke and carbon monoxide warnings. 2FTN2 features — Interconnectable CO Alarms with ЗУ Battery Backup EN 
б mendo" я k 120VAC No No 5 yr Limited Kidde KN-COB-IC 1XTH1 
latching alarm indication and a locking mechanism to prevent theft 120VÀC Yes No 5yrLimited Kidde KN-COP-IC — 1XTH2 
of battery or unit. 120VAC with Side-Load Battery Access Мо Yes 10угІітйей ВАК 60512084 2ҒТМ2 


S SENSOR 


Carbon Monoxide Alarm 


4-wire detector is designed for system operation. 
Operates on most industry security and fire alarm 
control panels. Features RealTest technology, which 
allows detector to be tested with CO gas. Mounts 
to single-gang electrical box. 85dB horn. Operating 
temp.: 32° to 104°F. 12/24VDC. UL Listed. 


Mfr. Item 
Includes Model No. 
Optional Drywall Anchors 5CGZ7 50077 


1832 GRAINGER. 


SAFEAWAKE 


Smoke Alarm Aid 


SafeAwake Smoke Alarm Aid works in tandem with, 

and is activated by traditional, audible smoke alarms 

to improve fire safety for elderly and hard-of-hearing 
populations. When an alarm sounds, the SafeAwake is 
triggered to flash a bright light and set off its own loud, 
low-frequency audible alarm that can be heard by the 
hearing impaired. It also sets off a motorized bed shaker 
to wake up slumbering residents. Easy setup makes 

it an excellent choice for homes, hotels, hospitals, 
senior residences, and independent and assisted living 
facilities. With automatic shutoff and restart, turn-on 
indicator light, test button, and battery backup (batteries 
included). UL Listed. 


Detection Mfr. Item 
Method Model No. 
lonization and Photoelectric Smoke Alarm SART 9V 1.0 49Н879 


Find even MORE on Grainger.com® 


Smoke Detector Testers 


Functional testers for commercial and resi- 
dential smoke detectors do not contaminate 
or discolor detectors or ceilings, and will not 
damage plastics or leave a smoky residue. 
Convenient aerosol can makes testing easy 
and safe. UL Listed. 


3VG75 


Item 

Description Brand No. 
Smoke Check = 8XZH8 
CRC Smoke Test CRC 3VG75 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Fire Barrier Products 


Pillows апа Self-Locking Pillows—STI brand 
pillows are lightweight and intumescent on all sides. 
Reinstallable for fast, convenient retrofitting of 
cables. UL Classified and FM Approved. 

3M brand self-locking pillows have strips that 
adhere to each other to make overhead installation 
easier. 


Composite Sheets—Fire-stop large openings 
through fire-rated walls and floors with multiple 
penetrations. Anchor sheets to the wall or floor with 
common tools. Cut to fit irregular shapes. Can fire- 
Stop openings up to 36 sq. ft. STI brand sheets are 
lightweight for easy handling and fabrication. 


Mortar—Use for filling large openings in concrete 
floors and walls. Nonshrinking; can be poured, 
pumped, or troweled. Will not crack due to tempera- 
ture fluctuations. STI brand yields approx. 1250 to 
1425 cu. in. 3M brand yields approx. 697 cu. in. UL 
Classified except 4MM45. 


Wrap Strips, Duct and Plenum Wrap—Use 
wrap strips to fire-stop metallic and nonmetallic 
pipes, insulated pipes, and cable bundles. Duct 
wrap protects both grease and ventilation ducts. UL 
Classified except 1XTJ1 and 3BE40. Plenum wrap 
protects plastic pipe. 


Plugs—Intumescent fire-stop plugs 
temporarily or permanently seal metal- 

lic conduits or conduit sleeves from the 
inside, through gypsum or concrete/ 
masonry walls. Install with no special tools 
required. UL Classified. 


Pipe Collars—Intumescent devices 
expand during a fire to help close off 
plastic pipe that penetrates fire-rated walls 
and floors. Seal off burning ABS and PVC 
pipes, both solid and foam core, as well 

as CPVC, PVDF, and FRPP pipes. 3-hr. fire 
rating. 3BE43 and 3BE44 are UL Classified. 


Accessories—Mineral Wool Board 3BE69 
provides high-temperature thermal control 
and fire resistance. Foil Tape 4MM48 

and Metal Restraining Collar 4MM49 are 
for use with STI brand wrap strips. Use 
4ММ48 for tuck-in installation; for external 
mounting, use 4MM49. 


Packing Material 1XRT3 is for use around 
metallic, nonmetallic, and insulated pipe; 
UL Classified. 


Mfr. Item Pkg. 
Description L w H Model No. Qty. 

5ТІ 

Pillows 

Pillow 9in 4in 1in SSB14 ЗРАТ1 1 
Pillow 9 in 4in 2in SSB24 ЗРА72 1 
Pillow gin 6in 2in SSB26 3PA73 1 
Pillow 9in 6in 3in SSB36 3PA74 1 
Composite Sheets 

Composite Sheet 28 іп 16 in == 651628 6LE17 1 
Composite Sheet 36 in 24 in = С52436 6LE18 1 
Composite Sheet 36 in 36 in = CS3636 6LE19 1 
Mortar 

6-gal. Pail — = — SSM106 4ММ45 1 
Wrap Strip 

Wrap Strip for Nonmetallic or Insulated Pipe — 12 ft 1 in Vs in SSWRED2 1XTJ1 1 
Plugs 

2 in dia. = 2in 3in FP200 5GKD4 1 
4 in dia. — 4in 3in FP400 5GKD5 1 
Pipe Collars For Plastic Pipes 

17 іп dia. = = = LCC150 3BE65 1 
2 іп dia. — = = LCC200 3BE66 1 
3 in dia. = = = LCC300 3BE67 1 
4 in dia. = = = LCC400 3BE68 1 
Accessories 

Mineral Wool Board 48 in 1^in 24іп SSAMW 3BE69 2 
Foil Tape For 1XTJ1 30 ft 2in = SSWFT 4MM48 1 
Metal Restraining Collar For 1XTJ1 25 ft 5in == SSWRC2 4MM49 1 
3M 

Pillows and Self-Locking Pillows 

Pillow 9in 4in 2in FB-249 1MN79 1 
Pillow 9in 6in 2in FB-269 1MN80 1 
Pillow 9in 6in 3in FB-369 1MN81 1 
Self-Locking Pillow 9 in 4 in 2 in SLP-SMALL 5PB34 1 
Self-Locking Pillow 9in 6in 2in SLP-MEDIUM 5РВЗ5 1 
Self-Locking Pillow 9in 6 in 3 in SLP-LARGE 5PB36 1 
Composite Sheets 

Composite Sheet 28 in 16 in CS-195+16X28-BOX 3BE37 1 
Composite Sheet 36 in 24 in — CS-195+3X2-BOX 3BE38 1 
Composite Sheet 36 in 36 in CS-195+3X3-BOX 3BE39 1 
Mortar 

5-gal. Pail — E MORTAR 6VEE4 1 
Wrap Strips, Duct and Plenum Wrap 

Wrap Strip for Nonmetallic or Insulated Pipe — 24 in 2in Ya in FS-195+ 3BE40 1 
Wrap Strip for 2 in dia. Nonmetallic Pipe 8'Ain 2%in in М/5200 5GUZ8 24 
Wrap Strip for 3 іп dia. Nonmetallic Pipe 110 іп 2%in in WS300 5GUZ9 24 
Wrap Strip for 4 in dia. Nonmetallic Pipe 14%in 2%in sin WS400 5GVA0 24 
Wrap Strip for Nonmetallic Pipe 8ft As in 2 іп WS-ROLL 6VEES 1 
Duct Wrap 25 ft 48 in 1 іп 615+48 5GKA6 1 
Plenum Wrap 50 ft 24 in Yein РІЕМИМ-МНАР-БА-(24)  6MKL2 1 
Pipe Collars For Plastic Pipes 

17 in dia. — = == ULTRA-PPD-1.5 3BE43 1 
2 in dia. == == ULTRA-PPD-2 3BE44 1 
3 in dia. = = = ULTRA-PPD-3 3BE45 1 
4 in dia. = ULTRA-PPD-4 3BE46 1 
Accessories 

Packing Material 20fít6in 4іп Ve in PM4-BULK 1XRT3 1 
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5PB34 


6VEE4 


SAFETY 


3BE38 


Fire Barrier Products 


SAFETY Scan. Order. Done. 
Fire Barrier Products Details on page A1. 


19T027 
122616 52337 18М459 


Fire Barrier Products ше: 


PENETRATION SEALANTS 

Material expands when exposed to heat or fire. Can be applied to vertical 
or overhead surfaces. Easy installation, cleanup, and disposal. Nonhalogen 
formula requires no mixing. Paintable, sag-resistant sealants remain 


flexible. 5ZM24 
18M458 19UC77 


4-hr. Latex—STI brand models аге FBC compatible and acoustically 

tested to reduce noise transmission. Versatile LCI commercial-grade = 
formula has fast-acting intumescence that expands up to 10 times for a 3BE35 

wide range of applications. SSS industrial-grade multiviscosity formula has 

2-stage intumescence for extremely fast expansion. 52424 55JK93 


3M brand bonds to concrete, metal, wood, plastic, and cable jacketing. 
Formula dries tack-free in 10 to 15 min.; paintable after 72 hr. All models 


e 


are CPVC compatible. 

2 ee д А EAT Mfr. Item Pkg. 
2-hr. Latex Dries tack-free in 8 to 12 min.; paintable after 72 hr. CPVC Description Color Size Model No. Qly. 
compatible. STI 

S Ene Later Sealants R 10 LCI300 3PA75 1 
4-hr. Watertight Silicone—3M intumescent sealant adheres to concret -hr. Latex ed oz i 
ertig cone: ume B аодегез осо 8, 4-hr. Latex Red 20 oz LCI320 3BE58 1 
gypsum, metal, plastic, and wood. 4-hr. Latex Red 5 gal 10305 3PA76 1 * 
4-hr. Latex Red 10 oz 100 4MM47 1 
PENETRATION AND JOINT SEALANTS 4-hr. Latex Red 20 oz 555120 3BE56 1 | 
Latex sealants аге resistant to water; they dry without shrinking and will i Ber fed а MENS CN 
not re-emulsify after drying. Endothermic fillers absorb heat and release Penetration and Joint Sealants - 
water. Silicone sealants are for through penetrations and joints. Low Latex Endalhermic Sealant Red 1002 noe I IE i 
modulus for +50% movement capabilities. Ozone- and UV-resistant. CPVC Latex Endothermic Sealant Red 5 gal LC155 122614 1% 
compatible n a P әгі ts Bi 10 ES100 3BE59 1 
г atex Elastomeric оваап ue 02 
JOINT SEALANTS AND SPRAYS Latex Elastomeric Sealant Blue 20 oz Е 20 197026 1 
Elastomeric Spray Blue 5 gal AS205 4ММ44 1 f 
For sealing fire-rated joints. Water-based sealants are highly elastomeric Fel ad Fat Pals Red 5 gal АЗБА 12716 11 
and easily installed. Sprays can be applied with conventional airless spray Intumescent Putty Red f 36 cu in mE 4MM46 1 
i i i i {се Intumescent Putty Pad Red 7 V5 inLx7 ^inW P4: 3BE63 1 
equipment and have acoustic properties to reduce noise transmission. tumescent Putty Pat е Bed SinLx9inW Spgs 3BEG4 1 
moke and Acoustical Caulk and Spray 
PUTTY, PUTTY PADS, AND PUTTY STICKS Caulk White 2002 SNS120W — ?ХКЕЗ 1 
Flexible putty has intumescent and endothermic properties and molds Ed White 5 gal SNS205 2XKES 1 
easily into penetrations. Pads provide easy application to electrical boxes or Penetration Sealants 
j j i 4-hr. Latex Red-Brown 10 oz CP-25WB+10.10Z 52337 1 * 
other penetrations. Putty sticks stay pliable to allow easy access for cable TRI. A m 2022 ЗЫНАН SIWT T 
mining at a later time. 4-hr. Latex Red-Brown 2 gal CP-25WB+2GAL 57Х52 1 * 
4-hr. Latex Red-Brown 5 gal CP-25WB«-5GAL 52381 1 * 
SMOKE AND ACOUSTICAL CAULK AND SPRAY 2-hr. Latex Yellow 10 02 IC-15WB+-10.102 3BE31 1 
Use halogen- and solvent-free material for sealing through penetrations in ропа 09А Silicone | Grav 10% S0OOWI-10.102 5РВ97 1 
smoke-rated walls Flexible. Later Sealant Red 0105, Т0: — 18MAB0- 1 
+ 
Latex Sealant Red 4.5 gal FD 150+ 18M461 1 
RESIDENTIAL FIRE BLOCK А " А Latex Sealant . Blue 10 02 FD 150+ 57Х57 1 
Halogen-free sealant resists high temperatures, has minimal shrinkage, Latex Sealant Limestone 10 02 10003 Т m - E 1 
and will not sag or run in vertical or overhead applications. Tack-free in 15  —gjjcone болап! Gray 10357 To E AN 
min. Joint Spray 
Elastomeric Spray s Red 5 gal FD-200 50074 1 
FIRE BLOCK FOAM Putty Pads and Putty Sticks 
2 ў А қ Moldable Putty Pad Red-Brown 7TinLx7inW МРР+7"Х7"* БҮН04 1 
Foam-in-place fire block and draft stop for nonrated residential and МЕЕ Putty Ped Red-Brown 27 n Ea 9 E Lucca udi 1 
i i a i oldable utty tic! ed-brown 2 |n dia x 6 In 
commercial construction. Helps seal, fill, insulate, and bond. Also helps Moldable Putty Stick Red-Brown 1 indiaxt1inL  —MPa14Xii 52424 1 
reduce air infiltration. Bonds to concrete, brick, metal, wood, plastic, and Residential Fire Block c 
i i ealant ray 10 02 FB136 5PB33 1 
cable jacketing. Fire Block Foam 0 OAM-ORANG 
Aerosol range 1202 FB-FOAM-ORANGE 18М458 1 
FIRE BARRIER FOAM AND DISPENSING GUNS Fire Barrier Foam and Dispensing Guns 
1-step foam is a convenient alternative to 2-part epoxy, mineral wool, or tua evening Red-Brown 13 oz FIP 1-STEP — 190677 6 
bricks. Expands at a consistent расе in horizontal and vertical applications. _ сип for 190077 | Black E 00076308146122 542749 1 
Dispensing guns offered separately. Automatic cordless gun includes lith- Automatic Dispensing Black — DISP GUN 55JK93 1 
ium-ion battery, charger, and soft-sided bag. Dispenses up to 60 cartridges ^ "Automatic Dispenser Gun Battery Black = 00076308146146 547748 1 
рег charge. * UL Listed. Т UL Classified and FM Approved. 1 UL Classified. 
1834 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
Fire Barrier Products 


FIRESTOP «ЗІМІ 


Fire Barrier Products 


Cable Pass-Through Devices—Intumescent material expands rapidly when 
exposed to fire or high heat to quickly seal pathways. STI EZ Path devices elimi- 
nate the need to remove and reinstall or adjust fire-stop materials. 6LE11 and 
3BE71 include the EZ Path device and 1 set of wall plates and labels. 32TL92 
Smoke and Acoustical Pathway is designed for easy installation in nonrated 
floors and walls. This pathway has been tested and approved for cable capaci- 
ties ranging from 0 to 100% visual fill. In these installations, the device does not 
require mechanical attachment to either the wall or the wall framing and may 
be installed after the wallboard has been installed. Split body design can be 
easily disassembled and installed around previously installed cables in existing 
construction. Multiple ganged devices using duplex, or quad wall plates provide 
additional capacity or segregation of cables by use, type, installer, or vendor as 
desired. 49VU22 includes the EZ Path device, 1 set of wall plates, labels and 
gaskets. 52ZW83 апа 52ZW87 Marine Cable Transits are zero-maintenance, 
designed to take control of your fire-rated divisions in nonwatertight applica- 
tions without the need to mechanically seal openings. Install individually or gang 
together to accommodate future expansions or increased cable load capacity. 
The heavy-duty mounting plates can be welded or even bolted to the fire-rated 
division for fast and convenient installs at sea or in dry dock. 3M 1XRR4 pass- 
through device is hinged for easy retrofit installation around cables. 53XH82, 
53XH83, and 49VU22 are UL and C-UL Classified. 


Cable Pass-Through Brackets—1FET7 is a range-taking mounting bracket 
kit providing 1 to 5 positions (slots) for mounting “ganged” pathways (devices) 
in wall assemblies. Multiple pathways are installed as a single group using 
adjustable vertical end brackets. 


Cable Grommets—Eliminate the need for putty or sealant. 2-pc. polymer 
grommets snap together for easy installation. UL and C-UL Classified. 


Sleeve Kits—Ready-to-install kits include sleeves, brackets, screws, and putty. 
5GUZ6 and 5GUZ7 are UL Classified. 


Mfr. Item 
Description L Ww H Shape Brand Model No. 
Cahle Pass-Through Devices 


Барат 90108 22 10win 1¥%in 1¥%in Square STI Е022 БЕН 

EZ Path Series 

33 Pathway and 10%in Зіл 3in Square S EZDP33FWS 3BE71 

Wall Plate Kit 

pai T 10%in 3in Зп Square STI EZD33FWS ЗВЕТО 

MES 6%вїп 4%їп З віп Square STI  EZDR200  53XH82 
ПАР Gin 3in 5'9ein Square STI Е708400  53XH83 
КЕЕДЕ їп 4%in 4%in Square S NEZ33 321192 
m oM 14in 4%in 4%in Rectangle STI Е20Р4452 49VU22 
rape Gin  9'Xein 6% in Rectangle STI МОМ150А 522М/83 
сг Path Marine 44in — 7in 7%in Rectangle STI MDM400B 52ZW87 
КЫШ апае 0010 т п 2i Round ЗМ РТО ХАВА 
Cable Pass-Through 10 in 4in 4in Square 3M PT4SD 2RB16 


Mfr. Item Pkg. 
Description L w H Brand Model No. Qty. 
Cable Pass-Through Brackets 
EZ Path Double 


ASTE 12im 6i 2n S$ EZP233W  3BE73 1 
Fe Path Triple 12im 6i 2n S$ EZP333W  3BE74 1 
Multigang Pathway 10m 2i бі S$ EZP544W  1FET7 1 
Cable Grommets 
Fts Max. Gable 1%in din tin 5 RFG2 13P641 10 
Pis Max. Cable 1%in іп 6% 5 ВЕСИ 13P640 — 10 
Plates 
Conduit Attachment 6'^in 7%in 2%in 5 EZP133CA 6LE12 2 
Circular Wall бип 7%in 2¥%in STI  EZPI33CW 6LE13 2 

Sleeve Kits 
1-Рс. Sleeve, 1 іп йа. — 12in — 1in Tin S FS100 6LE14 1 

-- Zn 25i 2i 6 FS201 ТЕТЕ — 1 
VPoSkevw,2inda. суо 3M Отуу — 88UZ6 — 1 
iPc.Slew, inda.  i2im  — = M 0140 50/07 1 
2-Pc. Split Sleeve, 12i 6n — 5 FSR200 © 1FEU2 1 


2 in dia. 
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53XH82 


13P641 


4. 


| 32TL92 


= 


3BE70 and 6LE13 
(Sold Separately) 


49VU22 


1835 


Safety Storage Cabinets Details on page A1. 


SAFETY Scan. Order. Done. =) 


Safety Cabinet Information 


Safety cabinets keep dangerous liquids organized, DOOR CLOSURE TYPES: CABINET TYPES: 
labeled, and separate from work areas. All include Manual requires a worker to close the Standard-height are 35" or taller and do not have a toe kick. 
warning/content labels. door. Slimline are 24" wide or less to fit into smaller spaces. 
Consider the following when selecting a cabinet: — Self-closing shuts automatically when Undercounter have a recessed toe kick to allow workers to 
» Federal, state, and local the door is released to meet NFPA 1 fire ѕіапа comfortably in front of the cabinet. 

compliance requirements | code standards. Countertop are small enough to fit on most workbenches (less 
= razareous/ctemical tas paint DOOR STYLES: than 35" high) to keep items at eye level and easily accessible. 
OSHA COMPLIANCE: Single hinged has one door. Stackable have a footprint that fits onto an existing base so 
The combined total of Category І, 2, 3 and 4 Double hinged has two narrow doors to Cabinet capacity can be safely expanded without using more 
liquids should not exceed 60 gal. allow doors to be fully opened in a smaller floor or countertop space. 
FLASH POINT GUIDE FOR OSHA: space. Wall-mount have mounting holes in the back of the cabinet to 


Category 1 and 2 Flammables - Below 73.4°F Single bi-fold folds in the middle when allow them to be hung ona wall without drilling holes that can 
Category З Flammables - At or Above 73.4°F/At Pen to take up less floor space. damage the integrity of the cabinet. 


or Below 140°F Four hinged has four doors to allow doors Drum safety storage do not have shelves in the lower portion 
Category 4 Flammables - Above 140°F/At or 0 be fully opened individually. of the cabinet to accommodate large containers such as 30- 
pL ИРЕ; Hi end aguas and drum storage safety have 
NFPA 30 COMPLIANCE: Steel is powder-coated to resist corrosion. two distinct storage areas that store small- to moderate-sized 
The combined total of all Class, Il, and III liquids Polyethylene is suitable for highly containers and 55-gallon drums. 
should not exceed 120 gal. ane liquids and has no metal parts уве; (intermediate Bulk Containers) tote safety lockers 
FLASH POINT GUIDE FOR NFPA 30: E 3 i ict lont have a large sump capacity to contain spills and help meet 
E o ood laminate resists Corrosion irom compliance requirements. Heavy duty construction supports the 

Шазышыатташе вы соо harsh acids. It keeps cabinet contents weight of the container and its contents. 
Class Il Combustibles - 100° to 139°F i i as docu S ы 

азе tatam 3 cooler longer than steel cabinets, which Aerosol safety storage have shelves with cutouts to accom- 
Class Ill Combustibles - 140°F and above transfers heat to the cabinet interior. 


modate standard-sized aerosol cans. 


Standard Standard Wood Laminate 
Polyethylene 1AG24 DOOR 
45UW92 (Contents not included.) CLOSURE TYPE 
ELF- 
Door MANUAL CLOSING 
Storage Ext. Dim. Handle No. of No. of Item Item 
Cap.* (WxDxH) Type Lock Type Shelves Doors Brand No. No. 
Standard Safety Cabinets, Double Hinged 
teel 
30 gal i А А Keyed/Padlockable Justrite | 4HTY7 | 4HTY8 
30g 43 11х18 In x 44 In Keyed Jamco | 36WJ06 | 498171 


eye 
45 gal 43 in x 18 in x 65 in Recessed Keyed/Padlockable Justrite | 4HTY9 | 9GMP6 


гәгәго n3 4] 
кә кәгә кә|кә кә 


45 gal Pull Handle Keyed Jamco | 36WJ07 | 49R172 
À 60gal 34 in x 34 in x 65 in Keyed/Padlockable Justrite | 4HTZ1 | 4HTZ2 

a А 90 даг 43inx34inx65 in Keyed/Padlockable Justrite | 13M571 | 134574 

Standard Safety Cabinets, Single Hinged 

Polyethylene 

12 gal 18іпх22іпх3біп  Molded-In Padlockable 2 1 Eagle |45UW86| — 

Standard Safety Cabinets, Four Hinged 

Polyethylene 

48 gal 36inx22inx72in  Molded-In Padlockable 8 4 Eagle 1450/92]  — 

Standard Safety Cabinets, Double Hinged 

Wood Laminate : 

23gal 36 in x 22 in x35 % in Keyed 1 2 Justrite | 102XD0 — 

32ga 42 inx 18 inx 60 in Ваг Handle Keyed 2 2 Justrite | 1AG24 | — 


] Standard Slimline Safety Cabinets, Single Hinged 
Undercounter Steel Steel 


8XCN1 12 gal 23inxí8inx35in Keyed 1 1  Jamco | 36WJ03 | 515X81 
12gal 23 % in x 18 in x 35 in Recessed Keyed/Padlockable 1 1  Justrite| — AKPX3 
15gal 23 % in x 18 in x 44 in Pull Handle Keyed/Padlockable 1 1 Justrite | 786V99 | 786VA0 
18gal 23inx18inx44in Keyed 2 1 Jamco | 515X64 | 515X82 
24gal 23inx18inx65 in Keyed 3 1 Jamco | 36WJ05 | 515X83 

Undercounter Safety Cabinets, Double Hinged 

Countertop Steel Steel Recessed 
1YNH8 22gal 35inx22inx35in Pull Handle Keyed/Padlockable 1 2 Justrite | 1YNF4 | 8XCN1 
(Contents not included.) Countertop Polyethylene 
Stackable Steel 23 gal 36inx23 %inx35in Molded-In Padlockable 1 2 Justrite | 102XE3 | — 
. ЈаАтсо БАСЕ ® 4HTY4 Countertop Safety Cabinets, Single Hinged 
& JUSTRITE J= Steel : 

1  Justrite 13M526 


4gal 1Тіпх17іпх22іп Recessed Keyed/Pad ГЕ able 


| i i i 1 1YNH8 
Acids & Corrosives Safety Cabinets Бе 718-022 in Pull Handle Keyei 0 1 Jamco | 515X63 | 515X80 


" ; : 4 даг 18 іпх 18 іпх22іп  Molded-In Padlockable 2 1 Eagle [450/81] — 
» Blue color | These cabinets store acids and corrosives Countertop Stackable Safety Cabinets, Double Hinged 
= For small container and protect them from hazards and help 31801 -—— — 1 z — 
i i i gai In x In x In ecessed eye adiockaple Justrite 
storage, except 13M568 contain spills that can contaminate the 17 gal 43inxi8inx24in Pull Handle Keyed/Padlockable 1 2 Justrite | 4HTY6 | 102XK6 
holds 1 drum worksite. They also prevent the contents Standard Safety Cabinets, Double Hinged 
= Steel cabinets include from igniting in the event of a fire and have Steel f - —  Recesse - 
leveling feet chemical-resistant coatings to protect 95 S A in » ы inx65in Pull Handle dai e 1 2 Justrite | 13M568 Е 
i H or Use WI оа ет 
» For indoor use : Surfaces from spills and leaks. Modular Cabinet Storage Cap. Dim. (W x D) Cap. Color Material Brand No. 
a Justrite steel cabinets are Quik-Assembly, polyethylene cabinets offer "Additional erm — — - қ "— 
o шнек gal in x 13 in ilver tee ustrite 
FM approved and meet lockable doors that open 180° and adjust- — c 12gal, 18 gal, 24 gal 20 inx 14 ain —3501b — Silver Steel Jamco 786VA8 
International Fire Code able shelves. 12 gal, Е gal, 22 gal Be in x а in zn Із Sver Steel Justrite TIME 
-— gai In X ІП iver teel ustrite 
and NFPA 1 standards Additional shelves create extra storage 23 gal 34inxi7in  125ib White Wood Laminate Justrite 402X64 
a Jamco steel cabinets space or replace damaged shelves. Match 23 gal 34 in x 20 Ye in 125 |b gu Polyethylene Justrite 481Ү18 
i 30 gal, 45 gal 39 3⁄4 in x 14 Yin 350 ilver teel Jamco 786VA9 
are FM approved and | the brand of shelf and cabinet together 32 gal 40inx14in 125b White — Wood Laminate — Justrite 407Х63 


meet UFC 79 standards along with the storage capacity. * Code states that not more than 60 gal. may be Class 1 and Class ЇЇ liquids. 
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Standard Slimline Countertop 


Standard Standard 515X66 515Х65 
3NPH9 786V07 DOOR CLOSURE TYPE 
(Contents not included.) SELF- 
Includes MANUAL | CLOSING 
ЖЕШИНЕ Storage Ext. Dim. No. of No.of Leveling Item Item 
_EAGLE ® amco (м JUSTRITE Cap. (WxDxH) Door Type Lock Type Shelves Doors Feet Brand No. No. 
BEEN Standard Safety Cabinets 
30gal 43inx18inx44in Double Hinged Keyed 1 2 Yes Eagle 3NPK4 786V08 
In H 30gal 4Зіпх18іпх44іп Double Hinged Keyed 1 2 Yes Jamco | 36WJ14 | 49R178 
Pesticides Safely Cabinets 30gal 43 inx18inx44in Double Hinged Keyed/Padlockable 1 2 No Justrite 3NPH8 13M547 
= Green color 45gal 43inxi8inx65in Double Hinged Keyed 2 2 Yes Eagle 4RF71 786V07 
; 45gal 43inx18inx65in Double Hinged Keyed 2 2 Yes Jamco | 36WJ15 | 49R179 
= For small container storage 45gal 43іпх 18 іп х 65 іп Double Hinged Keyed/Padlockable 2 2 No Justrite | 3NPH9 | 13M556 
» Recessed pull door handles 60gal 34inx34inx65in Double Hinged Keyed 2 2 Yes Eagle | 786V47 | 786V46 
= For indoor use 60gal 34inx34inx65in Double Hinged Keyed 2 2 Yes Jamco | 36WJ16 198180 
a Cabinets meet OSHA and NFPA Code 30 Sa dard ЕЕЕ ИЕ ТГЕН Hinged Keyed/Padlockable 2 2 Yes Justrite 3NPJ1 786V96 
Standards and are FM approved 12gal 23inxi8inx35in Single Hinged Keyed 1 1 Yes — Jamco | 36WJ11 | 498175 
өкілін cabinete deo meet NFPA ja 23inx 18 nxn Single Hinged Kod ОО ТО No ameo | 59366 Ый 
and the International Fire Code 20gal 23 Vinx 18 inx 35 in Single Hinged Keyed 1 1 Yes Eagle | 786UY6 | 786UY7 
= Jamco cabinets also meet UFC 79 standards 24gal 23inx18inx65in Single Hinged Keyed 3 1 Yes  Jamco | 515X67 | 515X86 
ini " ini Countertop Safety Cabinets 
Steel pesticide safety cabinets store pesticides бой 23inx18inx22in Single Hinged Keyed 1 1 No Јатсо | 515X65 | 515X84 
and turf chemicals to prevent the contents from For Use With Load Item 
igniting in the event of a fire. Shelves have trays that "m Cahinet Storage Cap. Dim. (W x D) Cap. Color Brand No. 
i А iare i itional Shelves 
contain small spills. Chemical-resistant coatings 6 gal, 12 gal, 18 gal, 24 gal 20 inx 14 iin 350 Ib Silver Jamco 786VA8 
protect surfaces from spills and leaks. 12 gal 1934 in x 14 in 350 Ib Silver Justrite 13M431 
ati 30 gal, 45 gal 39 % in x 14 in 350 Ib Silver Justrite 1YNH7 
Additional shelves create storage space or replace 30 gal. 45 gal 3934 inx TAY 350b Silver Jemo T8BUAS 
damaged shelves. Match the brand of shelf and 60 gal 30 % in x 29 in 350 Ib Silver Justrite 1YNG4 
cabinet together along with the storage capacity. 60 gal 30 % in x 30 Y^ in 350 Ib Silver Jamco 186/С0 


Standard Standard Slimline Undercounter Countertop Countertop Stackable 
32XT41 32XT38 102XD5 32XT33 102XD3 
" Storage Ext. Dim. No. of No. of Includes Item 
@ JUSTRITE Cap.* (WxDxH) Door Type Lock Type Shelves Doors Leveling Feet No. 
" Standard Safety Cabinets - Е x 
Hazmat Safety Cabinets 30 gal 43 in x 18 in x 44 in Double Hinged Keyed 1 2 No 102XD6 
45 gal 43 in x 18 in x 65 in Double Hinged Padlockable 2 2 Yes 32XT41 
60 gal 34 in x 34 in x 65 in Double Hinged Keyed 2 2 No 102XD9 
= Deep blue color 90 gal 43 in x 34 in x 65 in Double Hinged Padlockable 2 2 Yes 32XTA4 
= For small container storage Standard Slimline Safety Cabinets : - қ à DN 
» Self-closing doors 12 gal 23 1⁄4 in x 18 in x 35 in Single Hinged Padlockable 1 1 Yes 32XT34 
15 gal 23 1⁄4 in x 18 in x 44 in Single Hinged Padlockable 1 1 Yes 32XT36 
= Recessed pull door handles 22 gal 23 Va in x 18 in x 65 in Single Hinged Padlockable 3 1 Yes 32XT38 
в For indoor use 54 gal 23 1⁄4 in x 34 in x 65 in Double Hinged Keyed 3 2 No 102XD8 
= Meet NFPA 1, NFPA Code 30 and 400 Standards Undercounter Safely Cabinet 55] — — i 5 ü 10203 
H Я gai In x in x in ouble hinge eye 0 
= Meet International Fire Code Countertop Safety Cabinet | m 
= FM approved 4 gal 17 in x 17 in x 22 in Single Hinged Padlockable 1 1 Yes 32XT33 
" Countertop Stackable Safety Cabinets 
Steel hazmat cabinets safely store hazardous - 12 gal 43 in x 18 in x 18 in Double Hinged Keyed 0 2 No 102XD3 
materials in facilities that use hazardous chemi- 17 gal 43 in x 18 in x 24 in Double Hinged Keyed 1 2 No 102XD4 


cals. All cabinets include polyethylene trays. 


* Code states that not more than 60 gal. may be Class | and Class II liquids. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 
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SAFETY Scan. Order. Done. 
Safety Storage Cabinets Details on page A1. 


Hazmat Drum Safety 


Cabinets & Lockers 


= Meet NFPA Code 30 Standards; Lockers 
are also NFPA 400 approved 

= FM approved 

= Eagle cabinets are for indoor use; 


Cabinet for (1) Denios lockers are for outdoor use 
55 Gal. Drum Steel storage cabinets and lockers store hazardous 
55EC28 


materials and do not have shelves in the lower portion 
of the cabinet to accommodate large containers such 
as 30- and 55-gallon drums. 

CABINETS 


Cabinets have a keyed lock. 6YG25 and 55EC26 to 
55EC29 include a plus grounding attachment, red trilin- 
gual warning, and a self latching door. 

ы 786V66 has а continuous piano hinge, dual vents, fully 


Find more Safety Cabinet information on page 1836. EAGLE ® 
— " welded construction, grounding lug, SpillSlope shelves, 


Cabinet for (2) 
30 Gal. Drums 
786V66 
and welded shelf hangers. 


Ф Ф LOCKERS 


Padlockable. Offer a 90 mph wind rating. 

Lockers with a noncombustible fire rating have 
an anchoring point, exterior grounding lug, galvanized 
grating above a spill compliant sump, and passive 


m ventilation. 
ЕЕ | Жоке - ——— à _„— Lockers with a 2 Hour fire rating comply with fire 
= -— n Se ча rating requirements for storage of flammables within 


10 feet of your facility. 


2 Hour Noncumbustible . А "A 
Locker for (8) Locker for (10) All lockers feature lockable hinged doors with an inside 
55 Gal. Drums 55 Gal. Drums release that provides added safety. Sumps are sized to 
56EC66 5NTR8 provide compliant spill volumes. 
DOOR CLOSURE TYPE 
MANUAL SELF-CLOSING 
Drum Ext. Dim. No. of Item Item 
. Cap. (WxDxH) Door Type Door Handle Type Fire Rating Color Sump Cap. Doors Brand | No. No. 
Vertical Storage Cabinets for 30 Gallon Drums = 
- 32. 43inx34inx65in ^ Double Hinged Recessed Pull Handle = Yellow = 2 Eagle 6YG25 786V66 
Vertical Storage Cabinets for 55 Gallon Drums Е 
1 34 іп x 34 in x 65 in Double Hinged — Yellow. = 2 Eagle 55EC29 55EC28 
7 59inx34inx65in Double Hinged "9065560 Pull Handle = Yellow - 2 Eagle | 55EC27 | SBEC2Ó 
Vertical Storage Lockers for 55 Gallon Drums ч 
2 73 Vi in x 8 in x 98 in Single Hinged Noncombustible White 103 ga 1 Denios 56EC61 = 
2 73% inx57%inx98in X Single Hinged 2 Hour White 77 gal 1 Denios 56EC63 — 
4 73 Ainx6934inx98in X Single Hinged Noncombustible White 128 gal 1 Denios 56EC62 — 
4 73 % in x 71 in x 98 in Single Hinged 2 Hour White 99 gal 1 Denios 56EC64 — 
6 95 % in x 71 in x 98 in Single Hinged 2 Hour White 125 gal 1 Denios 56EC65 — 
6 95 Y%inx69%4inx98in ^ Single Hinged Noncombustible White 170 ga 1 Denios SNTR6 — 
8 120 Yinx71inx102in Single Hinged L-Handle 2 Hour White 165 gal 1 Denios 56EC66 — 
8 120 “%inx69%inx98in Single Hinged Noncombustible White 218 gal 1 Denios 5NTR7 — 
10 145 '4inx6934inx98in Double Hinged Noncombustible White 267 gal 2 Denios 5NTR8 — 
12 170'4inx71inx102in ^ Double Hinged 2 Hour White 245 gal 2 Denios 56EC67 — 
12 170 іпх69 Жіп х98іп Double Hinged Noncombustible White 315 ga 2 Denios SNTR9 = 
14 213 Yinx71inx102in Double Hinged 2 Hour White 315 gal 3 Denios 56EC68 — 
14 213 /4іпх 69 34 іпх 98 іп Double Hinged Noncombustible White 398 gal 3 Denios 5МТТ0 = 


DENIOS- 


THE HAZMAT PRO* 


Hazmat IBC Tote Safety Lockers 


a Deep blue color Vertical lockers meet NFPA 400 standards 
= Manual door closure — for storage of hazardous materials. Steel 
= L-handle IBC lockers have a large sump capacity to 
» Meet NFPA Code contain spills and help meet compliance 
30 Standards requirements. Heavy duty construction 
= FM approved supports the weight of the container and its 
= For outdoor use contents. Have 2 doors. 
i IBC Ext. Dim. Sum Item 
2-Hour трде дее түстерін Capacity (WxDxH) Door Type Fire Rating Cap” No. 
Locker for (1) Tot {| 99inx70inx100in Single Hinged Noncombustible 559 gal 8МЛ8 
ocker for (1) Tote 9AMOS 1 99inx70inx 100 in Single Hinged 2Hour _ 438 даг 9UAG3 
56ЕС72 1 99inx 88inx120in Single Roll Up 2Hour 438 gal_56EC72 
(Contents not included.) 2 153 in x 70inx 88 in Double Hinged Noncombustible 501 gal 9АМ05 
2 153 in x 70 in x 88 in Double Hinged 2 Hour 423 да! 8DPR3 
2 153 in x 84 in x 109 in Single Roll Up 2 Hour 423 gal 56EC73 
1838 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Flammables Safety Cabinets 


= For small container storage 
= For indoor use 


= Meet OSHA and NFPA Code 30 Standards 


= FM Approved 


Steel safety cabinets for flammable and combustible liquids reduce the risk of 
the contents igniting in the event of a fire or as a result of environmental condi- 
tions. Cabinets are available in various colors to indicate cabinet contents to 
first responders. They also provide additional time for workers to evacuate or 
for sprinkler systems to extinguish a fire. All models include leveling feet, except 
those with legs. All cabinets offer recessed pull door handles, except 30 and 90 
Min EN rated cabinets have bar handles. All Condor and Justrite combo model 
4HTU4 have padlockable locks. Jamco, Eagle and Justrite have keyed locks. 


Standard 
K3033 
(Contents not included.) 


SAFETY 
Safety Storage Cabinets 


Standard Combo 
with Safety Cans 
4HTU4 
(Contents not 
included.) 


DOOR 
CLOSURE TYPE 
SELF- 
MANUAL | CLOSING 
Storage Ext. Dim. No. of CHOOSE: Item Item 
UM wx Dx i Shelves Color Brand No. No. 
‘Standard Cabinets, Double Hinged 
22 ga 34 in x 18 in x 35 in 1 Yellow Jamco | 19T257 | 19T273 
22 gal 35 in x 22 in x 35 in 1 Yellow Condor | 42X497 — 
24 gal 43 in x 12 in x 44 in 3 Yellow Condor | 42X498 = 
. 28 ga 34 in x 18 in x 44 in 2 Yellow Jamco | 19T258 = 
30 ga 1 Gray Red, Eagle | k2468 | — 
43 in x 18 in x 44 in Yellow ; 
30gal | 1 Red, Yellow  Јиѕігіїе | E4575 | E4578 
30 gal 1 Red, Yellow Eagle — K2469 
30 ga 43 in x 12 in x 65 in 5 Red, Yellow Eagle K3011 | K3010 "T 
“BOG aneen an 1 Red Condor inci ine 45 Ain e ondor | 491M89 49104 Slimline Undercounter 
30 gal nx 1 Yellow Condor | 42X499 | 45AE86_ Standard with Legs 1YNGS 19T255 
44 ga 34 in x 18 in x 65 in 3 Ye low Jamco | 197259 197275 55EC11 g 
Beige, Gray, 
45 gal 2 Ra A: (dy ае | KM70 — 
43 in x 18 in x 65 in Beige, Gray, Red, 
45 gal. ә White Riog” Eagle — | Kan 
45 ga 2 Red, 'ellow dem е | E4576 | E4579 
45 gal ; ; ; 2 'ellow ondor | 491M71 | 45AE88 
E 43 in x 18 in x 66 % in 5 Red Condor = 
45 gal 43 in x 18 in x 65 in 2 Yellow Jamco | 9РАҒ0 = 
ga 43 in x 18 in x 66 % in 2 BOUM Condor = 
ray, Red, А 
60 gal 2 — white’ Yelow Justrite | E4577 | — 
60 ga 34 in x 34 in x 65 in о Red, White Justrite | — | E4580 Countertop Countertop Wall-Mount 
Gray, Red Stackable 13M525 K2477 
60 gal 2 Yellow ` Eagle — K2472 1YNG7 DOOR 
 60gal 5 Red, Yellow Justrite | K3033 | K3034 | CLOSURE n 
43 in x 18 in x 65 in Beige, Red, ELF- 
60 ga 5 allow Бадел RAUM. = MANUAL | CLOSING 
60 gal 34 in x 34 in x 65 in 2 Yellow Eagle | 55EC19 — Storage Ext. Dim. No. of CHOOSE: Item Item 
gal 34 in x 34 in x 66 % in 2 'ellow Condor | 42X502 | 45АЕ82 | Cap.* w xDxH Shelves Color Brand No. No. 
60 ga 43 in x 18 in x 65 in 5 Red, Yellow Eagle — K3013 E mline Standard Cabinets, Single Hinged : "m н mm 
90 ga 2 Yellow Justrite | TYNG2 | 1YNG3 а P " в 'ellow ustrite 
90 gal 43 in x 34 in x 65 in 2 Yellow Eagle  S8EC24 55022 712047 22/іпх18іпх35іп 1 Red, Yellow Eagle | K2473 | K2474 
90 gal 2 Yellow Jamco | 8EDY8 80844 12 gal 23 in x 18 in x 36 % in 1 Yellow Condor | 42X503 
90 ga 43 in x 34 in x 66 % in 2 Yellow Condor | 45AE85 | 45AE89 12 ga 23 in x 18 in x 35 in 1 Yellow Jamco | 197242 197248 
96 ga 5 Red Eagle — 55EC18 gal " 1 Yellow Justrite = 4 
96 ga 34 in x 34 in x 65 in 5 Red, Yellow Eagle F8852 — 16 gal | 23 Yin x 18 in x 44 in 1 Red, Yellow Eagle | K2480 — 
96 ga 5 Red, Yellow Justrite — K3036 gal 1 Yellow agle = 
120 gal 59 in x 34 in x65 in 2 Yellow Condor | 60NH99 16 gal 23 in x 18 in x 45 1^ in 1 Yellow Condor | 42X496 | 491M63 
120 gal 2 Yellow Jamco | 19T256 — 22 ga 23 V^ in x 18 in x 65 in 3 Yellow Justrite | 1YNG8 — 
‘Standard Cabinets, Single Bi-Fold 22 gal 23 іпх18 %inx 66 іп 2 Yellow Condor | 491M64 | 45AE81 
45 да 43 in x 18 in x 65 in 5 Ye low Justrite = 1YNE7 24 gal 3 Gray, Red, Eagle = K2476 
60 34 in x 34 in x 65 in Yellow Justrite = 1YNE8 9 23 1⁄4 in x 18 in x 65 in Yellow 9 
EM dard Cabi net Combo—Includes (9) 5 ual Type 1 Safety Cans, Double Hinged 24 да 3 Red, Yellow Eagle | K2475 — 
al 43 in x 19: in x 65 in 'ellow Justrite | 4HTU4 = 60 23 in x 34 in x 65 in Yellow Jamco | 197246 | 197252 
“Stan ard Cabinets with Legs, Double Hi hinged im ine Standard Cabinets with Legs. singe Hinged 
28 gal 34 in x 18 in x 49 in 'ellow Jamco | 197280 | 19T286 | 12 ga 23 A in x 18 in x 39 in Ye llow Eagle | 55EA72 | 4HPT8 
30 ga 43 in x 18 in x 48 in 1 Yellow Eagle | 55EA93 | 55EA89 16 23 A in x 18 in x 48 in i Yellow Eagle | 55EA77 | 55EA75 
gal 43 in x 18 in x 49 in 1 Yellow Jamco | 197281 87 Ш rcm Standard Cabinets, Double Hinged 
44 gal 34 in x 18 in x 70 in 3 Yellow Jamco | 197282 | 197288 22 ga 35 in x 22 in x 35 in Yellow Justrite | 348NR2 | 1YNF9 
45 ga 43 in x 18 in x 69 in 2 'ellow Eagle | 55ЕС08 | 55ECOT - gal Т Red Justrite | 786V80 | 
45 gal 43 in x 18 in x 70 in 2 Yellow Jamco | 191283 | 197289 30 48 in x 22 in x 35 in Yellow. Jamco | 197278 | 197255 
gal 34 in x 34 in x 69 in 2 Yellow Eagle | 6YG12 ‘Un ЕМ Standard Cabinets, Single hinged 
60 gal | 43 in x 18 in x 69 in 5 Red Eagle | 55EC11 == 12 ga 24 in x 22 in x 35 in Yellow Jamco | 515X56 | 19T253 
gal 5 'ellow agle — Hunt Stackable Standard Cabinets, Double Hi Hinged 
60 ga 34 in x 34 in x 70 in 2 Yellow Jamco | 191284 | 19T290 79% 43 in x 18 in x 24 in Yellow Justrite | 1YNG7 | 1YNH6 
gal 43 in x 34 in x 69 in 2 Yellow Eagle | 55EC25 | 55EC23 nu ntertop Standard Cabinets, Single Hinged 
90 ga 43 in x 34 in x 70 in 2 Yellow Jamco | 197285 | 197291 1 gal 17 inx 8 in x 22 in 1 Yellow Justrite | 39N578 == 
0а 34 in x 34 in x 69 in 5 Red, Yellow Eagle | E5394 = gal 17 in x 17 in x 18 in 1 'ellow Eagle | 55EA60 | 55EA59 - 
120 gal 59 in x 34 in x 70 in 2 Yellow Jamco | 19T279 — 2gal 17 2 іпх 18 1⁄4 in x 18 Y^ in 1 Yellow Condor | 491M60 — 
Standard High Security Cabinets, Double Hinged 4 gal 17 inx 17 inx 22 in 1 Yellow Justrite | E4581 — 
45 gal 2 Red, Yellow Justrite | K3023 — 4 gal 1 Yellow. Eagle 55ЕАб2 | K2479 
45 ga 43 in x 18 in x 65 in 5 Yellow Justrite = 4KPX5 4 gal  17'^inx18 1⁄4 in x 23 Yin 1 Yellow Condor | 45AE90 | 45AE83 
45 gal Red Justrite — 786V82 12 gal 23 in x 18 in x 22 in 1 Red Jamco = 19T260 
EDS 30 Min EN Fire Rated Cabinets, Double Hi Had red Standard Cabinets, Single- НЕН 
45 46 in x 24 % in x 76 % in 3 Yellow Justrite | 45TP39 — 4 gal 17 inx 17 inx 22i in Yellow Justrite — 13M525 
“Stani dard 30 Min EN Fire Rated Cabinets, Shu Hinged ‘Countertop Stackable Standard Cabinets, Double Hi Hinged 
30 ga 34 A in x 24 in x 76 in Yellow Justrite E 102XE4 12 gal 43 й in x 18 4 in x 18 4 in 1 Yellow Condor | 45AE84 E 
“Standard 90 Min EN Fire Rated Cabinets, поен Hn 15 gal 43 in x 18 in x 24 in 1 Yellow Eagle | 55EA73 — 
30 ga 35 % in x 24 in x 76 in Yellow Justrite — 102XE6 Wall-Mount Standard Cabinets, Double Hinged 
45 ga 47 in x 24 % in x 77 in 3 Yellow Justrite — 102XE7 24 gal 43 in x 12 in x 44 in 3 Red, Yellow Eagle K2477 | K2478 


* Code states that not more than 60 gal. may be Class | and Class II liquids. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


SAFETY Scan. Order. Done. [к ={®* 
Safety Storage Cabinets Details on page A1. 


Find more Safety Cabinet information on page 1836. LE ® —— 
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Flammables Drum Safety Cabinets 


= 2 double hinged doors These storage cabinets do not have shelves in the lower 
= Recessed pull handles — portion of the cabinet to accommodate large containers 


= Meet NFPA Code such as 30- and 55-gallon drums. 1YNH9 and 4HTZ3 are 
30 standards combination cabinets with two distinct storage areas for 
= FM approved small- to moderate-sized containers and 55-gallon drums. 
a For indoor use Drum cradles, rollers and ramps are steel. 
DOOR CLOSURE TYPE 
сооз MANUAL |SELF-CLOSING 
Horizontal for 55 Gal Drum [^ Ext. Dim. No. of HOOSE: Item Item 
1YNF2 and Cradle 1BC80 Сар safely URGE xH) Shelves Color Brand No. No. 
(Sold separately; Vertical 55 Gal Drum Horizontal Storage For 55 Gallon Drums 
Contents not included.) 8E868 1 30 in x 48 in x 50 in 0 Yellow Justrite 1YNF2 9RCM 
1 30 in x 48 in x 50 in 0 Yellow Eagle 3KN39 786V57 
1 30 in x 48 in x 50 in 0 Red Eagle 786V50 — 
Vertical Storage For 55 Gallon Drums 
1 34 in x 34 in x 65 in 1 Yellow Justrite TYNF3 4HTW9 
1 34 in x 34 in x 65 in 1 Red Justrite 786V85 786V86 
1 34 in x 34 in x 65 in 1 Yellow Eagle 3W372 786V01 
1 34 in x 34 in x 65 in 1 Red Eagle 786V02 786V05 
1 34 in x 34 in x 65 in 1 Yellow Jamco 8Е868 8EC28 
2 59 in x 34 in x 65 in 1 Yellow Justrite 4HTX1 13M581 
2 59 in x 34 in x 65 in 1 Red Justrite — 786V87 
2 59 in x 34 in x 65 in 1 Yellow Eagle 4RF66 786V58 
2 59 in x 34 in x 65 in 1 Yellow Jamco — 9UA25 
Vertical Storage with Drum Rollers 30 Gallon Drums 
Vertical with Rollers 1 43 in x 34 in x 65 in 1 Yellow Justrite ТҮМНЗ — 
1 43 in x 34 in x 65 in 1 Red, Yellow Justrite — K3030 
Vertical for 30 Gal Drums for т 2 43 in x 34 in x 65 in 1 Red Justrite | 786V90 = 
786V90 ~ Vertical Storage with Drum Rollers For 55 Gallon Drums 
(Contents not included.) (Contents not included.) il 34 in x 34 in x 65 in 1 Yellow Justrite 1YNH1 4HTX2 
h 1 34 in x 34 in x 65 in 1 Red Justrite 786V88 786V89 
1 34 in x 34 in x 65 in 1 Yellow Condor 491M76 — 
1 34 in x 34 in x 66 іп 1 Yellow Condor — 491M75 
Ramp 2 59 in x 34 in x 65 in 1 Red, Yellow Justrite K3029 = 
Platform 2 59 in x 34 in x 65 in 1 Yellow. Justrite — 6VTG5 
786VA7 Combination Standard & Drum Storage ане Cahinets қ 
1 59 in x 34 in x 65 іп Yellow Justrite TYNH9 4HTZ3 
For Use With Cabinet/ Load Item 
Description For Use With Cabinet/Locker Type Locker Capacity Dim. (W x D x H) Cap. Color Brand — No. 
Accessories | 
For Eagle Cabinets 
Drum Cradle Horizontal Drum Cabinets 55 gal 22 %inx 35 іп x 35 іп 60016 Green Eagle 786122 
Drum Roller Double 30 gal Vertical Drum Storage Cabinets 60 gal 37 in x 30 in x 4 in 1,250 Ib Black Eagle 786130 
Ramp Vertical Drum Cabinets — 28 in x 24 “іп x 4 in 750 Ib Yellow Eagle 786111 
For Jamco Cabinets 
Drum Roller 4 60 gal 20 in x 18 in x 3 in — Black, Silver Jamco 8PHP4 
Ramp Platform for Drums to be Stored in Flammable Cabinets Drum Safety Cabinets 1 Drum, 2 Drum 20 in x 28 in x 3 in 350 Ib Silver — Jamco 786VA7 
For Justrite Cabinets " " 
Drum Cradle 4 55 gal 22 0 іпх 35 Ф іпх 20 іп 60016 reen Justrite 1BC80 
Drum Roller Drum Safety Cabinets 55 gal 29%inx30inx30in 1.250lb Silver Justrite 4HTR2 
Ramp Vertical Drum Cabinets = 28 in x 24 “іп x 4 in 750 Ib Yellow Justrite 13M378 
(9) JUSTRITE |соййог 
= For aerosols storage = Meet NFPA Code Cabinets have shelves with cutouts to accommo- 
= Manual doors 30 Standards date standard-sized aerosol cans. Single-hinged 
= For indoor use = FM Approved doors. 1YNG6 meets OSHA standard 1910.106. 
= Include leveling feet 
Ext. Dim. No. of Item 
Aerosol Capacity (WxDxH) Shelves Color Brand No. 
24 21 in x 18 in x 27 in 1 Yellow. Justrite 1YNG6 
1YNG6 24 23 in x 18 in x 35 in 2 Yellow Condor 491M59 
69 &) JUSTRITE 
30RF41 М қ А z 
Г — Aerosol Single-Can Recycling Systems 


These recycling systems help depressurize aerosol cans. They can safely puncture and drain cans to 
render them safe from hazardous waste regulations when properly emptied. 30RF41 includes puncture unit, 
goggles, 18" W x 12" H instruction sign, plastic sleeve, coalescing/carbon filter cartridge, 8 gaskets, and a 
5-ft grounding wire. 3KP13 includes puncture unit, coalescing/carbon filter cartridge, anti-static wire, and 
goggles. Filter cartridges capture and eliminate volatile organic compounds (VOCs). 


Item Pkg. 

Description For Use With Brand No. Qty. 

Recycling Systems —— " 
omed Mini, Standard and Jumbo Cans—2 in i 
Aerosol Can Recycler to З in Can Dia. and 5 in to 9 % in Can Ht. Pig SORFA1 1 
Standard Aerosol Can Recycling System Standard Cans—8 7 in Can Ht. Justrite — SKP13 1 
Filter Cartridges 
Combination Coalescing/Carbon Filter 30RF41 Pig 783ү07 1 
Combination Coalescing/Carbon Filter 3KP13 Justrite — SKP11 1 
Activated Carbon Filter Cartridge for 3KP11 3KP13 Justrite — 3KP12 2 
Color Changing Combination Coalescing/Carbon Filter 3KP13 Justrite 2ВҮ07 1 
Replacement Carbon Filter Cartridge for 2RYG7 3KP13 Justrite — 2RYG6 2 
1840 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Storage Cabinets 


Find more Safety Cabinet information on page 1836. 


Cylinder Storage Information 
Ventilated sides on cylinder cabinets prevent ORIENTATION: Vertical holds LP or compressed gas cylinders that are 
build-up of vapors and gasses that can cause Horizontal stores LP gas cylinders that Stored on end. 
an explosion. Assembled cabinets have are stored on their side. Horizontal and vertical holds compressed gas cylinders 
welded seams for durability. vertically and LP gas cylinders horizontally or vertically. 
amco =, = 
@JUSTRITE Jee 
Liquid Propane Gas Ex 
Cylinder Safety Cabinets "M 
= All Condor and Justrite cabinets meet NFPA Code 30 and Ел 
58 Standards; Also meet OSHA standard 1910.110 : Ё 
= Jamco models meet OSHA 1910.101 and 1910.253 —€—— E ioni sm MOS NM. 
= All Condor and Justrite cabinets are padlockable for extra security Holds 8 Cylinders Holds 12 Cylinders 13M586 
Safety cabinets hold propane and other liquid propane gas (LPG) cylinders. 5CHL1 8E498 (Cylinders not included.) 
DOOR CLOSURE TYPE 
MANUAL SELF-CLOSING 
Cylinder Ext. Dim. No. of Assembled/ Compatible Item Item 
ap. (WxDxH) Material Color Door Handle Type — Shelves Unassembled Tank Size Brand No. No. 
‘Horizontal Storage - 
30 біп x 29% in x 34 76 in Stee Yellow Hasp Lock 1 Assembled 20 Ib to 33 Ib Condor 491M88 — 
31 in x 30 in x 35 in Steel Yellow Hasp Lock 1 Unassembled 20 Ib to 48 Ib Condor 5CHLO — 
6 30% in x 31 76 in x 54 іп Steel Yellow. Hasp Lock 3 Assembled 20 Ib to 33 Ib Condor — 491М85 
8 30 in x 30 in x 71 94 in Steel Yellow Hasp Lock 4 Assembled 20 Ib to 33 Ib Condor |  491M90 — 
8 30 in x 32 in x 65 in Aluminum Silver Hasp Lock 3 Assembled 20 Ib to 33 Ib Justrite | — 4HUA1 | = 
8 31 in x 30 in x 65 in Steel Yellow Hasp Lock 3 Unassembled 20 Ib to 48 Ib Condor |  5CHL1 | = 
12 50 in x 40 in x 71 in Steel Yellow Slide Bolt Latch 3 Assembled 20 Ib to 43 Ib Jamco 8E498 = 
12 50 in x 42 inx 71% in Steel Yellow Hasp Lock 3 Assembled 50 1b - Condor |  491M77 |  491M86 
16 60 in x 30 in x 65 in Stee Yellow Hasp Lock 6 Unassembled 20 Ib to 48 Ib Condor |  5CHL2 | — 
60 in x 30 in x 71 34 in Stee Yellow Hasp Lock 3 Assembled 20 Ib to 33 Ib Condor |  491M91 491M87 
Vertical Storage | (0 Е ; Ж К Я 5 EN 
2 20 in x 30 in x 35 in Steel Yellow. Hasp Lock 0 Assembled 50 Ib Condor 491M93 — 
4 30 біп x 29 % in x 34 76 in Stee Yellow Hasp Lock 0 Assembled 50 Ib Condor 491M79 491M82 
6 33 in x 38 in x 39 in Steel Yellow. Slide Bolt Latch 0 Assembled 20 Ib to 43 Ib Jamco | 186968 | = 
8 30 in x 32 in x 65 in Aluminum Silver _Hasp Lock 1 Assembled 20 Ib to 33 Ib Justrite | — 13M586 | — 
18 49 in x 38 in x 70 in Steel Yellow Slide Bolt Latch 1 Assembled 20 Ib to 43 Ib Jamco 186970 = 


mm Sa nee. 


1А SM 
| - hi 


(бе © JUSTRITE 


Compressed Gas Cylinder 
Safety Cabinets 


= All Condor and Justrite cabinets meet NFPA Code 30 and 
58 Standards; Also meet OSHA standard 1910.110 


= Jamco models meet OSHA 1910.101 and 1910.253 ~ Aluminum 
» All Condor and Justrite cabinets are padlockable for added security Steel Steel. Holds 20 Cylinders 
М x : i Holds 9 Cylinders Holds 10 Cylinders 4HUA5 
Vertical cabinets hold compressed gas cylinders that must be stored upright. 5CHL5 9WHC1 (Cylinders not included.) 
Vertical Ext. Dim. Assembled/ Compatible Item 
Cylinder Capacity (WxDxH) Material Color Door Closure Type — Door Handle [үре Unassembled Tank Size Brand No. 
4 30 % in x 29 % in x 34 іп Steel Yellow Manua Hasp Lock Assembled 50 Ib Condor 491M79 
9 30 in x 29 94 in x 71 іп Steel Yellow Manua Hasp Lock Assembled ИШ] Condor 491M95 
9 31 in x 30 in x 65 in Stee Yellow Manua Hasp Lock Unassembled 20 Ib to 48 Ib Condor 5CHL5 
10 30 in x 32 in x 65 in Aluminum Silver Manual Назр Lock | Assembled 20 Ib to 33 Ib Justrite 4HUA4 
10 33 in x 40 in x 71 in Steel Yellow Manua Slide Bolt Latch Assembled 20 Ib to 43 Ib Jamco 9WHC1 
12 50 in x 42 in x 71 34 in Steel Yellow Manual Hasp Lock Assembled 50 Ib Condor 491M80 
12 1 Stee Yellow Self-Closing Hasp Lock Assembled 50 Ib Condor 491M83 
18 50 in x 30 in x 7134 in Stee Yellow Self-Closing Hasp Lock - Assembled 50 Ib Condor 491M84 
18 60 in x 30 in x 65 in Stee Yellow Manua Hasp Lock Unassembled 20 Ib to 48 Ib Condor 5CHL3 
18 60 in x 30 in x 71 9 in Steel Yellow Manual Hasp Lock Assembled 50 Ib Condor 491M96 
20 50 in x 42 in x 7134 in Stee Yellow Manual Hasp Lock Assembled 5016 Condor 491M81 
20 60 in x 32 in x 65 in Aluminum Silver Manua Hasp Lock Assembled 20 Ib to 33 Ib Justrite 4HUAS 
64 in x 40 in x 71 in Steel Yellow Manua Slide Bolt Latch Assembled 20 Ib to 43 Ib Jamco 8W147 


(зә леп), de = 


Combination Liquid 
Propane & Compressed Gas 


Steel 
Holds 8 LPG; 
9 Compressed 


Steel 
Holds 8 LPG; 
9 Compressed 


Cylinder Safety Cabinets Cylinders Cylinders 
3 
= Manual door closure Cabinets have spaces to Бен. Бетта 
= Meet NFPA Code 30 and 58 Standards hold gas cylinders vertically 
= Meet OSHA 1910.110 and horizontally. 
= Padlockable, bi lock door handle 
TR Bm. No. of Assembled/ Compatible Item 
E нано E мы шж ж 
іп Х in x ІП Stee elow Unassemblec to Condor 
“B LPG Cylinders; 9 Compressed Gas Cylinders- 60 in x 30 inx 71 94 in E Yellow 4 Assembled 20110 33 Ib EZ 491M92 
8 LPG Cylinders; 10 Compressed Gas Cylinders 60 in x 32 in x 65 in Aluminum Silver 3 Assembled 20 Ib to 33 Ib Justrite 4HTP9 
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SAFETY 
Safety Cans & Fuel Containers 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


2W428 
Outside 
Cap. Color Std. Dia. 
Type I Galvanized Steel Safety Cans, Funnels Sold Separately Below 
Ys gal Red FM, UL 4 1s in 
YA gal Red FM, TUV, UL, ULC 4 1346 in 
Y gal Red FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 9 in 
1 gal Red FM, TUV, UL, ULC 9 in 
1 gal Red FM, UL, ULC 7 in 
1 gal Red FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 9 in 
2 ga Red FM, TUV, UL, ULC 1154 in 
2 gal Red FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 11 ^in 
2 ga Blue FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 11 ^in 
2 да Yellow FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 11 in 
2 ^ gal Red FM, TUV, UL, ULC 1134 in 
5 ga Red FM, TUV, UL, ULC 11 34 in 
5 gal Red FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 12 ^ in 
5 gal Blue FM, TUV, UL, ULC 1154 in 
5 gal Blue FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 12 Yin 
5 gal Yellow FM, TUV, UL, ULC 11% in 
5 gal Yellow FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 12 1^ in 
5 gal Green FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 12 ^ in 
Type ! Polyethylene Safety Cans, Funnels Sold Separately Below 
1 gal Red FM — 
2% gal Red FM, UL 1034 in 
5 gal Red FM, UL 12 34 in 
Туре І Galvanized Steel Safety Can Comho Kits, Include Funnel 6X853 
1 gal Red FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 9 in 
2 gal Red FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 11 ^in 
2 ga Yellow FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 11 ^in 
2% gal Red FM, NFPA Code 30, OSHA, UL, ULC 11 іп 
5 ga Red FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 12 1^ in 
5 gal Blue FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 12^ in 
5 ga Yellow FM, NFPA Code 30, OSHA 29 CFR 1910.106, UL, ULC 12 Yin 


Funnels for Type 1 Safety Cans 
For Justrite 1 gal. or Larger Galvanized Steel Models, 11 in L x % in 0.0. 
For Eagle Galvanized Steel Models, 9 in L x 1% in О. 

* Stainless steel hardware. 


т” 


9FA80 19MP69 


JohnDow 
Industries 


Portable Fuel Caddies 


These mobile fuel caddies help you transport fuel safely to jobsites. 


9FA80 and 8TTW6—Moldec-in baffle prevents spills during transport. 
Spring-loaded nozzle with 2-way rotary hand pump and 10-ft. hose. 
Calibrated in 2-gal. increments. Polyethylene construction is resistant to 
chemicals, rust, and dents. Aluminum nonsparking axle and pneumatic 
tires with nylon bearings and wheel hubs. UN Approved, DOT Approved. 


JohnDow Industries—Heavy-duty bidirectional pump provides 
suction for 5.7 gal./min. @ 72 rpm dispensing (1 gal. per 12 turns). 
Semipneumatic wheels provide safe, easy movement. Also features 2" 
filler neck for bulk filling. UL Listed. 


Item 
Cap. Color H w D Brand No. 
2804 ^ Red 52in 270іп 2270 іп — 9ҒА80 
28041 Yellow 521 27У7і 22%\п ЕЕЕ 8TTW6 
30 gal Red 40 in 24 in 22%2in Јоһп Dow Industries  19MP69 
1842 GRAINGER. 


ШШЩ 


3NKR5 
Mfr. Item 
H Brand Model No. 
6 іп Justrite 10001 31105 
8 йіп  Justrite 10101 ЗАМ24 
5 %e in Eagle UI4S 3NKK3 
11in Justrite 7110100 6AV78 
1i^in  Justrite 10301 6UZN1 
8in Eagle 11105 2W428 
13 in  Justrite 7120100 5ACOB 
91^ in Eagle UI208 2W429 
9 vin Eagle UI20SB 3NKJ8 
91^ in Eagle Ul20SY 3NKK1 
1i^in  Justrite 7125100 6AG08 
16 йіп  Justrite 7150100 6AW03 
13 ^in Eagle UI50S 2W313 
1675in Justrite 1150300 5HE21 
13 Yin X Eagle UI50SB ARF73 
1675in Justrite 7150200 5HE22 
13 %in Eagle UI50SY 4RF74 
13 ^in Eagle UI50SG 2RNY6 
9 Yin Justrite 14160 3NKT4 * 
14 in Justrite 14261 3LLE7 * 
16in Justrite 14561 3LLD6 ^" 
10 іп Eagle UHOFS 3NKP8 
11¥%in Eagle UI20FS 3NKR2 
11 7% іп Eagle UI20FSY 3NKR3 
12in Eagle UI25FS 157008 
15 %in Eagle UI50FS 3NKR5 
15 ^in Eagle UISOFSB 3NKR4 
15 “іп X Eagle UI50FSY 3NKR6 
Justrite 11202Y 3AG33 
Eagle F15FUN 6X853 
rf 
GARAGE 20 
592% 
Fuel Cans 


= Meet EPA standards 
= DOT and CARB Compliant 


Provide temporary storage of flammable 
liquids such as gasoline (red), diesel 
(yellow), and kerosene (blue). Child- 
resistant fuel cans are self-venting for 
safe and easy pouring with auto shutoff. 
Angled and tapered design prevents 
spills, leaks, and reduces gas emissions. 
55GU74—55GU78 have an intuitive press 


Cap. Color 
Plastic GarageBOSS Press 'N Pour Cans 
1 gal Red 
2 gal Red 
Red 
5 gal Yellow 
Blue 
Cold-Rolled Steel Can 
5.28 gal, 20L Red 


EAGLE ® 


G JUSTRITE See" 
Type I Safety Cans 


Safety cans with leaktight, self-closing 
spouts provide temporary storage of 
flammable liquids such as gasoline (red), 
kerosene (blue), diesel (yellow), and oil 
(green). Automatic vent feature protects 
against rupture or explosion, and flame 
arrestors protect contents from external 
ignition sources. Galvanized steel models 
feature an ergonomic, all-steel handle and 
chemical-resistant, high-gloss powder- 
coat finish. High-density polyethylene cans 
are impervious to many liquid chemicals, 
solvents, and corrosives. 


Type I Safety Cans—Cans have a single 
opening for both filling and transfer of 
flammable liquids into containers with 
wider openings. Justrite and Eagle galva- 
nized steel cans have a trigger-release 
cap. Justrite galvanized steel cans have a 
full-fisted grip handle that swings for easy 
handling, except 6UZN1 features a trigger 
handle. Justrite polyethylene cans have 
plated steel or stainless steel fittings and 
a flame arrestor and content ID zone for 
identification of fuels being stored. 


Type I Safety Can Combo Kits—Include 
an Eagle Type | Safety Can with matching 
specifications and Funnel 6X853. 


Funnels For Type | Safety Cans— 
Polyethylene funnels fit Type | cans. 3AG33 
features a 2-position hinge that allows user 
to fill or pour without removing the funnel. 
6X853 self-locks and is FM Approved. 


55GU76 


33UZ30 


button spout that gives you precision flow 
control for an accurate, no-mess pour. 
33UZ30 includes 0.9 mm cold-rolled steel 
walls, an interior rust-proof Rezol lining, 
internal breather pipe for splash-proof 
pouring, a three handle configuration for 
easy carrying, a leakproof bayonet closure, 
plus a locking pin for the cap. 


GarageBOSS Press 'N Pour Spout—For 
use with all GarageBOSS fuel containers. 


Plastic GarageBOSS Press 'N Pour Replacement Spout 


Auto Shutoff, Self-Venting Black/Red/White 


Find even MORE on Grainger.com® 


Item 

H w Brand No. 
8 in 6 in 55GU74 
10in 7 in 55GU75 
14 in 7in GarageBOSS 55GU76 
14 іп тіп 556077 
14 іп Тіп 55GU78 
19 in 6 Yin Wavian 33UZ30 
— — GarageBOSS 55GU79 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Cans 


EAGLE 9 


Se (0 JUSTRITE 


\ 
Type ІІ Safety Cans and DOT 14 
Transport/Dispensing Cans 
Galvanized steel safety cans with leaktight, self-closing 2W314 
spouts provide temporary storage of flammable liquids 5HE23 


such as gasoline (red), kerosene (blue), diesel (yellow), and SJFGU 1BX14 ЕЕ 
oil (green). Feature ergonomic, all-steel handle, flexible 
metal hose, automatic vent, and flame arrestor. Chemical- Outside Hose Hose Mtr. Item 
resistant, high-gloss powder-coat finish. Cap. Color Dia. H Length 0.0. Brand Model No. 
— Cang d ШЕЛ! 915i 12i Ri Eagl 02265 2101683 
і ІШ е 4 In ? n ІП 8 In agie 
Type Il Safety Cans—Cans have two openings for filling 2593. — velo {ит 99 12 in іп Eagle U226SY  3NKU6 
and pouring and a trigger release cap. 5 gal. Red Tm 5m 12in эт Eagle 0251805 206Y45 
-UL Li ifi 5 gal Red 11 in 15 74 in 12 in in Eagle U251 2W314 
" FM Approved, UL and C-UL Listed, TUV Certified 5 gal Blue 11 іп 15 74 in 12 in Ain Eagle (25158  3NKU7 
Type Il Safety Cans with AccuFlow—Vented AccuFlow -yy а. а ХОРТОН ИИ T 12 Ain Eagle U25iSY__3NKU8 
" h $ 2 pe ате ans WI ccuriow 
manifold provides superior pour control and precise smooth Hed gain 10 2 іп zn Ain m rite 7210120 3NKTS 
-tri Yo" j ue 5 in h in in & in ustrite 
flow. Features easy: trigger handle, 3 Va Stainless Steel 1 gal. Yellow Qin 1034 in gin in Justrite 2510220 — 3NKK6 
flame arrestor, and quick-open port with ergonomic lift Green еп 10 z in gn Ир Jus rite ZI 0420 3NKK5 
H j Ы! i ifi, e ? |n 4 |n in 6 In ustrite 
handle. Warning label with extra-large ID zone identifies "a Blue Q'4in 13 in gin Sein Justrite 2520320 — 3NKL1 
contents. gal. Yal ow g РА in 13 5 in 9in 5 in Justrite 7220220 3NKL3 
x i ifi reen 9% in 13 Жіп 9 in Ув in Justrite 1220420 3NKL2 
= FM Approved, UL and C-UL Listed, TUV Certified Red fm — 121 gin Яп use — 725120 Ей 
" " " Red 1134 in 12 in 9 in Tin Justrite 7225130 5LRG1 
Type ІІ DOT Transport/Dispensing Cans—Specifically 2% gal. Blue їйїп 12 Jin Tin Justrite 7225330 3NKJ1 
designed for applications requiring DOT/UN compliance. Ye ow 1 vun p in 2m | in Jus ПЕ 7225730 EE 
Я Я n reen 4 |n In in In ustrite 
Roll bar construction protects the fill and pour mechanism Red iiS. in 17 іп gin S6 in Justrite — 7250120 БАКАД 
from damage. Dual fusible-link bracket guards against M T zn T И in ЕШ 1 in Js 18 EE Eg 
" 1 ellow 4 |n ? |n in ЕШ ustrite 
spillage and vapor release during transport. 100% leak 5 gal. Yellow БЕЙІН 1rWin gin Tin Justrite 7250930 BHE23 
- — ә ше кн Ж | 
: reen 4 In ? |n in In ustrite 
Ы es ена Type Il DOT Transpori/Dlspersing Caes. with AccuFlow 5 5 5 JESUS ЕГИЗ 
LI an rove e ^ in in in 8 in ustrite 
е сева и га кш ш! Пин ЕЕЕ Е Е 
afety Can Spill Tray—Large diameter surface supports gal. е (АШ 2 in in in ustrite 
f ly p y 06 рр Type ІІ DOT Transport/Dispensing Can 
safety cans up to 5-gal. capacity. 5 gal. Red 12%in 1554in 12in ain Eagle 1215 6YG05 
a Meet OSHA and NFPA Code 30 Standards Safety Can Spill Tray 
14. Red 1334 in 14 in — — Justrite 10177 3NKR8 


= Carb Compliant 


1N760, 1N759, 
and 1N758 


& JUSTRITE 
EAGLE ® 


Hazardous Liquid Safety Cans 


= Meet OSHA Standards 


Outside Dasher Mfr. Item 
= FM Approved Cap. Material Dia. H Plate Dia. | Brand Model No. 


24-ga. galvanized steel cans with red powder-coat finish are used for Plunger Cans ——— А З Я - 
ір. Galvanized Stee! 4 іп 5 “in 2%іп Justrite 10008 6AP05 


general purpose solvents. Polyethylene cans are used with corrosive Tat. Polyethylene 5 in 8 in 5in Justrite 14018 6ARO7 
liquids or alcohol. Plunger and bench cans feature dasher plate to ke 1qt. Polyethylene 5 in 9% in 5 in Eagle P711 1N760 
q t pA h co D iti ung be с a Пер ае ep 14. Galvanized Steel — 7 “in 5 6 in 5in Justrite 10108 3TCG4 
contents trom Ignition Sources. iqt Galvanized Steel — 6 iin 8in 5 Yin Eagle P701 47038 
Р " Қ Я % gal. Polyethylene 6 vin {iin 5 Vin Eagle P712 1N759 
Plunger Cans—Permit fast, easy moistening of cleaning cloths when Ye gal. Galvanized Steel 7 V4 in 7 8 in Біл J us rite 10208 6AV89 
i iaui i i i %Ъ gal. Galvanized Stee 8in 8 in 5 Vain agle P702 47039 
applying solvents to parts. Surplus liquid drains back into reservoir. Tal Polyethylene Tun iim КИП Eagle P714 1N758 
Eagle brand models include brass plunger assembly. Justrite models {gal Galvanized Steel 7 Vi in 10 %in 5 in Justrite 10308 5AV31 
have Ryton and brass plunger assembly. ar: vane vanized Stee 8in 10 % in 5 in Eagle P704 47040 
" { 1qt. Galvanized Stee! 4% in 5 Vb in 4i in Justrite 10175 3TCF5 
Bench Cans—ldeal for easy cleaning of small parts in solvents. Eagle 1 a Galvanized Steel 6 Vein 3% in bin Eagle БЄЛ 3KNA4 
brand models feature spring-loaded, perforated dasher plate. Justrite Y gal. Galvanized Steel 9%іп 37 in 7 іп Justrite 10295 3AD27 — 
brand models feature steel dasher plate that serves as an effective ? ДЕГ Galvanized п лип — 7m Б 8602 410% 
flame arrestor. Hinged cover minimizes evaporation loss. igal Galvanized Steel 9%іп 4%1п 7 іп Justrite 10370 БАР05 ” 
А : | 1 gal. Galvanized Stee 8 in 6 V5 in Тіп Eagle B604 ШАШЫ 
Solvent Can with Tray—Portable, leaktight can features spring- 12 gal. Ga vanized E ee uu EE 5% Ш I le toe Enid 
loaded, self-closing lid. Controls VOC emissions and cleaning agents. 2 gal. Galvanized Steel — T1 4 in Tin — 9n Eagle B608 — 4T037 
Accepts standard long cotton-tipped applicators and small cleaning sedi В ш vanized Steel __13 in 6in 12%їп ^ Justrite 10775 3TCF8 
Rind у Шу it easy Шш carry to point-of-use. % gal. Gal vanized Steel 10 Y2in Тіп = Justrite 009400 2RYG8 
= Meets equirements * Includes parts basket. 
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SAFETY Scan. Order. Done. 
Oily Waste Cans, Safety Containers & Grounding Wire Details on page A1. 


EAGLE ® 


——7 (0 JUSTRITE 
Oily Waste Cans Шы. 7 


Available with foot- or hand-operated Cap. Color L М H Brand — Model No. 


covers; countertop models are also avail- Fal ТЕТЕ Foot-Operated 


able. Lid opens to a restricted angle and 6 gal. Red 16 %in 13%in  16in Eagle 933FL 50737 


i y i TRIER " 6gal. Yellow 16%in 13%in  16in Eagle — 933FLY — TYNN1 
is self-closing to minimize the risk of 10ga. Red — 22in  18in  8in Eagle  935FL  3KN43 
Spontaneous combustion. 10gal. Yelow —22in  18in 18in Eagle 935НҮ  1YNN2 


14 gal. Red 22 in 18 in 21in Eagle — 937FL 50738 
Polyethylene—Impact-resistant noncor- _ 14 gal. Yellow ^ 22in 18 in 21in Eagle 937FLY ТҮММЗ 


rosive polyethylene is impervious to many А "E Outside i — ШІ йет 
HER " n ap. olor la. ran опе 0. 
liquid chemicals, solvents, and corrosives. -galvanized Steel 
= Meet OSHA Standards Countertop 
Y gal. Вей 6 “іп 6%in Justrite 09410 4KPX1 
i: —| ical- 2 gal. Red, Yellow 9% in 9 іп Justrite 09200, 09200Y Е0097 
Galvanized Steel—Durable, chemical Self-Closing, Foot-Operated 
resistant construction provides extended -6 gal. Red, Yellow 11 п 1501 Justrite 09100,0910] Е8383 
ilver ice life. 10 gal. Red, Yellow 131%6іл 18 /4in Justrite 09300, 09301 Ғ8424 
service life Red and yellow cans have 14 gal. Red, Yellow 16 віп 20 %4in Justrite 09500, 09501 Ғ8423 
а powder-coat finish; silver cans have a э gal. Red. Yellow 18% in 23 %sin Justrite 09700. 09707 7 F8461 
Ж іпі elf-Closing, Foot Operated with SoundGard _ 
clear-coat finisli: E6819 through E6822 2 тікі Silver or: in ШЕ іп s Justrite 09108, 09104 Е6819 
feature a ш with specially 10 jai. Red. Silver 13 Эв in 18 Йй in Justrite 09308, 09304 E6820 
designed, sound mu ling pad to reduce 14 gal. Red, Silver 16 sin 20 5in Justrite 09508, 09504 E6821 
i fil VA i 
3TCH4 annoying lid closure noise. Ideal for quiet ened Sher en 23sin Justrite 09/08, 09704 E6822 
acid | M ur E EE. 
А gal. e 16 In 4 |n ustrite 
= UL Listed, except 4KPX1 and F0097 — 1494; Red 16 Mein 20/іп Justrite 09510 AKPX2 
= FM Approved 21gal. Вей 18%іп 23%6in Justrite 09710 3TCH6 
3NKN4 
- = 
. 3NKJ4 | 
ке 
Safety Containers for аша ТАРАН BADE? алган 
7 EAGLE ® 
Laboratory Environments жоо 
Laboratory Faucet Cans—Self-closing faucet provides safe dispensing. Cap. Color Material — Outside Dia. Н Brand Model No. 


: „rali ; э ; Laboratory Faucet Cans 
Fill spout has pressure-relief cap with flame arrestor. 5-gal. models include a igal. Вей Polyethylene 7 іп iiin Justrite 14160 3NKUA 


built-in vacuum breaker. Brass faucet, except 3NKU4 faucet is stainless steel. 5gal. Red Galvanized Steel 11%in ^ 1676in Justrite — 7150150 1ҮМ3 | 


Cans are shelf-mounted with a bottom-mount faucet, except 3NKU4, 3NKJ4, -298. Red Galvanized Steel Пип биш "has 150107 ЗАРЕ 


апа 3NJX9 faucets are located on the top. Lahoratory Faucet Cans - Type i - - 
= FM Approved 2% gal. Red Galvanized Steel 11 9 in diin Justrite 17225140 ^ SLRG2 
pp 2%gal. Red Galvanized Steel 11 4 in ifi^in Justrite — 7225150 — SLRG4 


= 3NKJ4 is UL Approved 5gal Red Galvanized Steel 1134in ^ 1576in Justrite 7150157  3NJY9 
Laboratory Faucet Tilt Cans - Type I 


- i i i ics. 5 gal. Red Galvanized Steel 11 3 in 15%in Justrite 7150156 3NKJ4 
Self Close Acid/Corrosive Safety Cans—Store acids and caustics 5 gal. Red Galvanized Steel 11 34 in 15 іп Justrite 7150146 — 3NJX9 * 
Spring-close cap provides tight seal. Containers are marked in liters, quarts, Self-Close Acid/Corrosive Safety Cans 

і 12161 3AW30 


and gallons for accurate filling and dispensing. 10а. үлпө рау Tm SX rm ET ЖЕП IE 


е 
2 gal. i 1 i ite 
Bottle Safety Jacket—Protects 4L and 1-gal. glass bottles from breakage. 2/04. White Polyethylene 104 — 127m Justrite 1250 3NKHG 


ж 
c 


pls к i d al. — White Polyethylene 12 in 20 in Justri 12765 1AD89 
Bottle fits into bottom half of cover, and lid twists securely for safe pouring. Bottle Safety Jacket de 
R : А Е . 1 gal. Clear Polyethylene 6in 14 іп Justrite 12009 1YNJA 
Dispensing Squeeze Bottles—Feature stainless steel wire with shapable Dispensing Squeeze Bottles | "n р 
stem that dispenses a fine, targeted stream of flammable liquid directly onto — 3207 White Poletwlene — 3:2 — 9m Jusme 1401] 3NNP 
or into small objects and allows access to hard-to-reach areas. Dispensing Bottles 
320z Red Polyethylene ЕШ 10Y%in Justrite 14010 2AF92 
Dispensing Bottles—1-handed brass dispensing valves are leakproof and 8 02 Red Polyethylene — З іп S%in иие 1404 2AG42 


self-closing. Body is textured and shaped for a firm gri e II == 
g. y p grip. * Includes metal stand. T Includes faucet for heavy industrial use. 


= FM Approved 4 Includes smaller faucet for dispensing in laboratories. 


Grounding Wire 


Terminated bonding and grounding wire come with clamps or clips attached at the ends to secure the wire to 
grounding surfaces. They help prevent buildup of static electricity to prevent damage to equipment and reduce 


€ y ы the risk of electric shock to workers. Coiled wire retracts when not in use. 

V i | J ! Insulation Insulation Connector Nominal Wire Terminal Item 

4 y IL j " Description Material Color Type 0.D. Length Screw Size No. 
WM A 7 A od n — ME 

ү/ y ; ^ in ^in 
Y % | Р ЧИНЕ” З Coiled Grounding Wire PVC Orange Hand Clamp, Terminal уо — 59g Tin 9ВҮбб 
т! ча c ЫП in 20 ft Ye in 9K436 
ly 2) Hand Clamps 9л in 10 ft No Terminal 8TKU2 
Cre Ы % іп 3ft No Terminal 84647 
d А Bonding and Grounding Wire None Bare (2) Alligator Clips 22 t ai No Terminal зваро 
ЭРМНЗ 8A647 Vinyl Clear віп 10 ft No Terminal 8WYNO 
1844 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Sorbents 


30Р205 


СЭ SPc) еже 


Universal Sorbent Pads 


Absorb and clean up both water- and oil-based 
liquids. These pads lie flat under equipment, 
on top of workbenches, or in aisles and 
walkways to clean up spills such as coolants, 
solvents, oils, paints, grease, and other water- 
based liquids. The coverstock layer on some 
pads increases durability and reduces linting. 
Ceiling tile sorbent pads cover ceiling tiles 


2NCN9 


to absorb leaks, and their leakproof backing 30PZ86 
prevents drips from staining tiles. They fit the 
most common sizes of ceiling tiles. 30PX34 
Volume Volume 
Absorbed Absorbed Pkg. Pkg. Includes Coverstock Item 
Size Per Pad Perforated Size per Pkg. Qty. Type Color/Pattern Material Coverstock Material Brand No. 
Sorhent Pads 
10 in x 13 in 12 02 Sin x 13 in 10 gal 100 Dispenser Box Gray Polypropylene No == Рід 30PY63 
15 in x 17 in 21 oz 7 Veinx 17 in 17 ga 100 Bale Gray Polypropylene No — Brady SPC 15U853 
15 in x 19 in 23 02 Not Perforated 9 gal 50 Bale Gray Polypropylene No = Condor 35ZP91 
15 іп x 19 in 23 о2 Not Perforated 18 gal 100 Case Gray Polypropylene No = Condor 35ZP89 
15 in x 19 in 23 07 Not Perforated 36 ga 200 Case Gray Polypropylene No = Condor 357Р90 
15 in x 19 in 28 02 7 5 inx19in 22 ga 100 Case Gray Polypropylene No = Brady SPC 1HUC4 
15 in x 19 in 28 о2 7 %inx 19 in 44 gal 200 Case Gray Polypropylene No — Brady SPC 1HUB7 
15 in x 19 in 28 07 Not Perforated 11 ga 50 Bale Gray Polypropylene No — Condor 357Р93 
15 in x 19 in 28 о2 Not Perforated 22 gal 100 Bale Gray Polypropylene No — Condor 357Р92 
15 in x 19 in 30 oz 7 Veinx 19 in 12 ga 50 Dispenser Box Blue Fibers No — Pig 30PZ08 
15 in x 19 in 30 oz 7 Veinx 19 in 24 ga 100 Box Blue Fibers No == Pig 30PZ05 
15 in x 19 in 30 oz Not Perforated 24 ga 100 Case White Polypropylene No = Brady SPC 4DNC7 
15 in x 19 in 35 02 Not Perforated 14 ga 50 Bale Gray Polypropylene No = Condor 35ZP88 
15 in x 19 in 350z Not Perforated 28 gal 100 Bale Gray Polypropylene No — Condor 357Р87 
15 in x 19 in 38 oz 7 Veinx 19 in 30 ga 100 Case Gray Polypropylene No = Brady SPC 1HUB5 
15 in x 19 in 40 oz Not Perforated 32 ga 100 Case White Polypropylene No = Brady SPC 4DNC6 
15 in x 19 in 43 07 1 Ve inx 19 in 17 ga 50 Dispenser Box Blue Fibers No — Pig 30PZ03 
15 in x 19 in 43 02 1 Ve in x 19 in 34 ga 100 Box Blue Fibers No = Pig 30PY99 
15 in x 19 in 51 02 Not Perforated 40 gal 100 Case White Polypropylene No — Brady SPC 4DNC5 
15 in x 20 in 1402 10 in x 15 in 11 ga 100 Dispenser Box Gray Polypropylene No = Pig 30PY95 
15 in x 20 in 14 02 10inx 15 in 22 ga 200 Bag Gray Polypropylene No = Pig 30PV61 
15 in x 20 in 14 02 10 in x 15 in 22 ga 200 Dispenser Box Gray Polypropylene No = Pig 30PY92 
15 in x 20 in 2207 10 in x 15 in 17 gal 100 Dispenser Box Gray Polypropylene No — Pig 30PY72 
15 in x 20 in 22 02 10 in x 15 in 22 gal 125 Bag Gray Polypropylene No — Pig 30PV58 
15 in x 20 in 22 07 10 in x 15 in 22 gal 125 Dispenser Box Gray Polypropylene No = Pig 30PY70 
15 in x 20 in 28 о2 10inx15in 22 gal 100 Bag Gray Polypropylene No — Pig 30PV56 
15 in x 20 in 28 07 10 in x 15 in 22 ga 100 Dispenser Box Gray Polypropylene No = Pig 30PV54 
15 in x 20 in 28 о2 10 in x 15 in 22 ga 100 Dispenser Box Yellow Polypropylene No — Pig 30RA04 
Sorbent Pads with Coverstock 
7 Yin x 10 in 10 oz Not Perforated 5 gal 100 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 42X728 
7 s inx10in 14 02 Not Perforated 11 gal 200 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 42X729 
15 in x 19 in 19 oz 7 %inx 19 in 31 gal 200 Case Gray Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC ЗВРА5 
15 in x 19 in 21 02 7 e inx19in 17 gal 100 Bale Gray Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 150857 
15 in x 19 in 24 oz 7 Veinx 19 in 19 ga 100 Case Gray Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 4DNC4 
15 in x 19 in 25 02 7 Yin x 15 in 20 ga 100 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 1EFN4 
15 in x 19 in 25 02 -- 20 gal 100 Bale Gray Polypropylene Yes Meltblown Condor 436M74 
15 in x 19 in 33 oz 7 Veinx 19 in 13 gal 50 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 5TZV6 
15 in x 19 in 33 о2 7 ¥inx 19 in 26 ga 100 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 5UZ46 
15 in x 19 in 33 oz 7 %inx 19 in 39 ga 150 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 2NCN9 * 
15 in x 19 in 33 02 E 13 ga 50 Bale Gray Polypropylene Yes Meltblown Condor 436M73 
15 in x 19 in 33 02 — 26 gal 100 Bale Gray Polypropylene Yes Meltblown Condor 436M72 
15 in x 19 in 40 oz 7 5 inx19in 32 gal 100 Case White Cellulose Yes Meltblown Brady SPC 4DNC9 
15 in x 19 in 51 02 7 5 inx19in 40 ga 100 Case White Cellulose Yes Meltblown Brady SPC 4DNC8 
16 in x 20 in 23 0z 8 in x 20 in 18 ga 100 Dispenser Box Gray Polypropylene Yes Spunbond Pig 30PY76 
16 in x 20 in 33 02 8 in x 20 in 26 gal 100 Dispenser Box Green Polypropylene Yes Spunbond Pig 30PZ86 
16 in x 20 in 56 02 8 in x 20 in 22 gal 50 Dispenser Box Gray Polypropylene Yes Spunbond Pig 30РҮ55 
30 in x 30 in 104 oz 15 in x 30 іп 41 gal 50 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 3RPU2 
30inx30in | 104 oz — 41 gal 50 Bale Gray Polypropylene Yes Meltblown Condor 436M77 
Ceiling Tile Pads Ж Тағып С Rn » E 3 4 i ae 
23 in x 24 in 37 02 Not Perforated 6 gal 20 Dispenser Box Gray Polypropylene No — Pig 30PX34 
23 in x 48 in 75 02 Not Perforated 6 gal 10 Dispenser Box Gray Polypropylene No — Pig 30PX35 


* Dispense-N-Dispose system with a temporary waste receptacle. 
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Universal Sorbent Rolls 


Perforated and nonperforated pads in rolls 
Clean up spills such as coolants, solvents, 
oils, paints, and grease. Some rolls have an 
additional coverstock layer that increases 
durability and reduces linting. 


30PY47 35ZR30 5UZ30 
Volume Pkg. Pkg. Item 
Size Perforated Size Absorbed per Pkg. Qty. Type Color/Pattern Material Includes CoverstockCoverstock Material Brand No. 
Sorbent Rolls 
3 ftx 5 ft Not Perforated 4а 10 Во! Black Боуртору епе No — ig 40CH74 
3 ft x 50 ft Not Perforated I gal 1 Ro Black olypropylene 0 = ig 40CH73 
3 ft x 50 ft Not Perforated 4 gal 1 Rol Gra Polypropylene No — fig 45GN71 
3 ft x 100 ft Not Perforated 3 gal 1 Rol aci olypropylene No = i 40CH72 
3 ft x 100 ft Not Perforated 8 gal 1 Во! Gray Polypropylene 0 = 5g 45GN70 
3 ft x 100 ft Not Perforated 13 gal 1 Rol Black; Gray; Tan Polypropylene No = ee 30PZ40 
3 ft x 100 ft Not Perforated 25 gal 1 Bale Black Folypro lene No = Brady Р 5UZ32 
15 in x 60 ft 33 in x 10 in gal 1 Dispenser Box Gray olypropylene No = 10 30PY61 
15inx75ft 10 in x 15 in 9 gal 1 Dispenser Box Gray polypropylene 0 — 5g 30PY47 
15 in x 150 fl 3% in x 10 in 19 gal 1 0 гау olypropylene 0 = ig 30PY62 
15 in x 150 ft 10inx15in 32 gal 2 Rol Gra Polypropylene No = Pi 30PY89 
15 in x 150 ft 10 in x 15 in 40 gal 2 Ro Gray Polypropylene No = Pig 30PV72 
15 in x 150 ft 15 in x 19 in 20 gal 1 Bag Blue Fibers 0 -- Pig 30PZ07 
15 in x 150 ft 15 in x 19 in 32 gal 1 Rol Blue Fibers 0 — Pig 30PZ02 
15 in x 150 ft Not Perforated 12 gal 1 Bale Gray Polypropylene No = Condor 35ZR24 
15 in x 150 ft Not Perforated 16 gal 1 Bale Gray Polypropylene No = Condor 35ZR25 
15 in x 150 ft Not Perforated 19 gal 1 Bale Gray Polypropylene 0 - Condor 35ZR23 
15 in x 300 ft Not Perforated 25 gal 1 Bale Gray Polypropylene 0 = Condor 357826 
24 in x 150 ft 10 in x 12 in 32 gal 1 Rol Gray Polypropylene No = Pig 30PV69 
30 in x 150 ft 10 in x 15 in 31 gal 1 Rol Gray Polypropylene No = Pig 30PY71 
30 in x 150 ft 10 in x 15 in 40 gal 1 Rol Gray Polypropylene 0 - Pig 30Р/55 
30 in x 150 ft 15 in x 19 in 41 gal 1 Bag Blue Fibers 0 — Pig 30PZ06 
30 in x 150 ft 15 in x 19 in 64 gal 1 Rol Blue Fibers No — Pig 30PZ01 
30 in x 150 ft 30 in x 30 in 38 gal 1 Bale Gray Polypropylene No = Condor 35ZR27 
30 in x 150 ft 31 in x 30 in 25 gal 1 Bale Gray Polypropylene No — Condor 35ZR28 
30 in x 150 ft 32 in x 30 in 33 gal 1 Bale Gray Polypropylene No = Condor 35ZR29 
30 in x 200 fl 10 in x 15 in gal 1 Rol Gray olypropylene No = Pig 30PV59 
30 in x 300 ft 10 in x 15 in 40 gal 1 Rol Gray Polypropylene No = Pig 30PV66 
30 in x 300 ft Not Perforated gal 1 Bale Gray Polypropylene No = Condor 35ZR30 
“Sorbent Rolls with Coverstock 

7 Vin x 50 ft 7 Voinx10in 3 gal 1 Bale Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 42X730 
14%inx 150 ft 147 іпх 19 іп 30 gal 1 Case Gray ellulose Yes Meltblown Brady SPC 4DND5 
15 in x 150 ft 7 vinx 12 in gal T Case Gray Camouflage Polypropylene Yes Spunbond Brady SP 5UZ30 
15 in x 150 ft 15 in x 18 in 20 gal 1 Bale ray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 15U874 
15 in x 150 fl 15 in x 18 in | gal 1 Case Gray olypropylene Yes Meltblown Brady 5UZ48 
15 in x 150 ft Not Perforated 24 gal 1 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 5UZ47 
15 in x 300 fi 15 in x 15 in 32 ga 1 Bale Gray Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 4DNA9 
16 in x 150 ft 10 in x 16 in 17 gal 1 Roll Gray Polypropylene Yes Spunbond 5g 30PV70 
16 in x 150 fi 10 in x 16 in 18 gal 1 Roll Gray Polypropylene Yes punbond ig 30PY79 
16 in x 150 ft 10 in x 16 in 47 gal 2 Roll Gra Polypropylene Yes Spunbond Pi 30Р788 
28/^inx150ft — 14 %inx 18 in 54 gal 1 Case White tal ulose Yes Ме blown Brad SPC 4DND4 
28 біпх150П 14 %inx 19 in 62 gal 1 Case White Cellulose Yes Meltblown Brady SPC 4DND2 
30 in x 150 fl 7 vinx 12 in 53 gal 1 Case Gray Camouflage Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 5UZ31 
30 in x 150 ft 15 in x 15 in 38 gal 1 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SP! 1EFN5 
30 in x 150 fi 15inx15in 47 gal 1 Case Gray Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 2GU48 
30 in x 150 ft 15 in x 15 in 49 gal 1 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 1HUB9 
30 in x 150 ft 30 in x 30 in 49 gal 1 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 5UZ50 
30 in x 150 ft Not Perforated 38 gal 1 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 3RRD2 
30 in x 150 ft Not Perforated 49 gal 1 Case Gray Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 5UZ49 
30 in x 300 15 inx 15 in 63 gal 1 Bale Gray Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 26049 
32 in x 75 ft 10 in x 16 in 40 gal 1 Roll Gray Polypropylene Yes punbond Pig 30PY56 
32 in x 150 ft 10 in x 16 in 36 gal 1 Roll Gray Polypropylene Yes Spunbond Pig 30PY78 
32 in x 150 ft 10 in x 16 in 47 gal 1 Roll Gray Polypropylene Yes Spunbond Pig 30PZ89 


СЭ Em SPc 


Universal Drum-Top Sorbent Pads 


Flat, circular sorbent pads fit on top of drums to absorb and clean up both oil- and water- 
based liquids like coolants, solvents, oils, paints, and grease. Precut holes permit access 
| to drum-bung holes. Eco-friendly pads are made with more than 80% recycled material. 


Volume Volume Fits 
Absorbed Absorbed Pkg. Pkg. Color/ Drum Item 
Size Per Pad регРко. Qty. Туре Pattern Material Size Brand No. 
‘Drum-Top Sorbent Pads 
18 in Dia. 25 02 5 gal 25 Box Gray Polypropylene 30 gal Pig 30RA78 


22 in Dia. 17 02 3 gal 25 Dispensar Gray Polypropylene 55 gal Pig 30RA79 


 22inDia 300z 6 gal 25 Bale Gray Polypropylene 55gal Condor 357801. 
22inDia. 30027 6 gal 25 Case Gray Polypropylene 55gal Brady SPC 5Ғ783 


22inDia. 3502 7gal 25 Dispenser Gray Polypropylene 55gal Рід З0ВАТТ 


30RA78 30RA85 Eco-Friendly Drum-Top Sorbent Pads j 293 
22 іп Dia. 3002 6gal 25 Dispenser Blue Fibers 55 gal Pig  30RA85 
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Universal Sorbent 
Socks & Booms 


Tubular, flexible socks and booms 
conform to most shapes or uneven 


surfaces. They surround spills and Sock Sock Boom 

prevent the spread of both oil- and 30RC04 35ZR47 30RC14 

water-based liquids. 35ZR51 has a 

stainless steel clip connector. 

Pkg. Color/ Item 
. Size Volume Absorbed (Pack, Each) Qty. Composition Pattern Brand No. 
orbent Socks 
1 Yin x 29 in 9 gal/pk; 0.1718 gal/sock 50 Vermiculite Filler with Polypropylene Mesh & Skin Blue Pig 30RC10 

2 in x 42 in 15 gal/pk; 0.25 gal/sock 60 Corn Cob Filler with Polypropylene Mesh & Skin Gray ШЕ 30RC03 
3inx8 ft 12 gal/pk; 2 gal/soc 6 Polypropylene Filler with Polypropylene Skin Gray Brady SPC 5FZ78 
3inx 8 ft 12 gal/pk; 2 gal/soc 6 Cellulose & Recycled Paper Blend Filler with Spunbound Polypropylene Mesh & Skin Brown Brady SPC 4DND7 
3inx 8 ft 13 gal/pk; 0.8593 gal/sock 16 Corn Cob Filler with Polypropylene Mesh & Skin Gray Pig 308С04 
3 in x 10 ft 10 gal/pk; 2.5 gal/sock 4 Polypropylene Filler Gray Condor 357845 
3in x 10 ft 14 gal/pk; 1 gal/soc 8 Vermiculite Filler with Polypropylene Mesh & Skin Blue Pig 30RC12 
3 in x 10 ft 30 gal/pk; 2.5 gal/sock 12 Polypropylene Filler with Spunbound Polypropylene Skin Gray Condor 357846 
3inx12ft 12 gal/pk; 3 gal/sock 4 Polypropylene Filler Gray Brady SPC 5FZ79 
3inx 12 ft 12 gal/pk; 3 gal/sock 4 Cellulose & Recycled Paper Blend Filler with Spunbound Polypropylene Mesh & Skin Brown Brady SPC 4DND8 
3 in x 20 ft 10 gal/pk; 5 gal/soc 2 Polypropylene Filler with Polypropylene Ski ‘Gray Condor 35ZR47 
3 in x 42 in 20 gal/pk; 0.5 gal/sock 40 Corn Cob Filler with Polypropylene Mesh & Skin Gray For 30PV67 
3 in x 42 in 20 gal/pk; 0.5 gal/sock 40 Corn Cob Filler Gray Brady SP 5UZ75 
3 in x 48 in 4 gal/pk; 1 gal/sock 4 Polypropylene Filler with Polypropylene Skin Gray Condor 357848 
3 in x 48 in 9 gal/pk; 0.7421 gal/sock 12 Vermiculite Filler with Polypropylene Mesh & Skin Blue C Pig 30RC15 
in x gin 1294 үр ЕНЕ 1 Polypropylene Filler with Polypropylene Skin Gray EL. CHE 
3 in x 48 in 12 gal/pk; 1 gal/sock 12 Cellulose & Recycled Paper Blend Filler with Spunbound Polypropylene Mesh & Skin Brown Brady SPC 4DND6 
3in x 48 in 30 арк 0.75 gal/boom 40 olypropylene Filler with Polypropylene Mes! in Gray ig 30RC22 
3 in x 48 in 40 gal/pk; 1 gal/soc 40 Polypropylene Filler with Polypropylene Skin Gray Condor 35ZR50 

кәй 5 in x 48 in 40 gal/pk; 1 gal/soc 40 Cellulose & Recycled Paper Blend Filler with Spunbound Polypropylene Mesh & Skin Brown Brady SPC 5UZ52 

jorbent Booms 

5 in x 10 ft 32 gal/pk; 8 gal/boom 4 olypropylene Filler Gray Condor 357851 
5 in x 10 ft 32 gal/pk; 8 gal/soc! 4 Vermiculite Filler with Polypropylene Mesh & Skin Blue Pig 30RC14 
8inx 10ft 65 ga РК. 16-25 gal/boom 4 Polypropyfene Filler Gray Condor 35ZR52 


Universal Sorbent Floor Mats 

= Flame-resistant (except 5UZ62) 

Sorbent mats absorb leaks, drips, oils, coolants, and solvents 
along walkways, under workstations, and in industrial 
settings. Mats with adhesive backing won't shift or slide and 


help minimize the risk of slips, trips, and falls. 1AD80 
30PZ35 
Volume Pkg. Pkg. Color/ Adhesive Item 
Size Absorbed per Pkg. Qty. Type Pattern Material Backing Brand No. 
нне 
x 100 ft 13 gal 1 Ro Black No Pig 30PV82 
24 in x 300 ft 26 gal 1 Rol Black No Pi 30Р757 
3T x 300 tt 58 Gal {Bale — бау Polypropylene No Brady SPC 1ADBU - 
6 ft x 300 ft 59 gal 1 Bale ray No Brady SPC 150887 
Medium Traffic 
19 x Ir i al 10 Pacs Blue Yes Pi 30PZ35 
inx ga о ие Polyester. Yes Pig 30Р732 
16 in x 50 ft 2 gal 1 Rol Blue уге, Yes Pi 30PZ34 
32 in x 50 ft EE 1 Ro Blue Polypropylene Yes Pig 30PZ41 
32 in x 100 ft 10 gal 1 Rol Blue Yes Pi 30PZ37 
igl ic 
36 in x 150 ft 55 gal 1 Bale — Blue; Gray Cotton, Polyester No Brady SPC 50262 5UZ62 


D Ете 5PO 

Universal Sorbent Pillows 3szRi3 50229 
An outer liner filled with absorbent material soaks up 

both oil- and water-based liquids. These pillows fit under 

machinery, in spill trays, or in hard-to-reach areas to clean 


up spills and minimize slips and falls. Gray color. 


Pkg. Pkg. Item ENE „> 
Size Volume Absorbed (Pack, Each) Qty. Туре Composition Brand No. D : 

8 Y? in x 17 in 8 gal/pk; 1.6 gal/pillow 5 Bag Condor 357816 

8 %inx17 in 18 gal/pk; 1.8 gal/pillow 10 Case Polypropylene Filler and Skin Condor 357814 

8 V» in x 17 in 36 gal/pk; 1.8 gal/pillow 20 Case Condor 357815 

10іпх10іп 20 gal/pk; 0.5 gal/pillow 40 Em Cellulose Filler with Polypropylene Skin " Pig 30RC74 

17 inx21 in 10 gal/pk; 2 gal/pillow 5 ase ; ; ondor — 35ZR13 

{7inx 21 in 20 gal/pk: 2 gal/pillow 10 Case Polypropylene Filler and Skin | Condor 35ZR11 - 

17 in x21 in 32 gal/pk; 3 gal/pillow 16 EN Cellulose Filler with Polypropylene Skin " Pig 30RC73 30RC73 

17 in x21 in 41 gal/pk; 2.05 gal/pillow 20 ase i i ondor 357812 

18in x 18 in 28 gal/pk 1-75 gal/pillow 16 Case Polypropylene Filler and Skin Brady SPC 50729 _ 
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Universal Loose & 4 " | 
s Granular Sorbents a оков СЭ (же ЗРО): omm 


These powdered or granulated materials absorb oils, acids, paints, inks, water, and other liquids when sprinkled over spills. 
G) They clean up spills on floors and uneven or cracked surfaces to minimize the risk of falls. Once liquids are absorbed, the 
material can be swept up. Food Grade Loose Absorbent—NSF J1 certified for use in food production facilities. 


ношто! 
дбн Volume Absorbed Container Item Pkg. 
Ay Composition Detail per Pkg. Weight Туре Features Brand No. Qty. 
Absorbent Powder 
stat Amorphous Alumina Silicate 1 gal 410 Pail Residue Free Spill Magic 437J94 1 
= Amorphous Alumina Silicate 3 gal 11 Ib Bag Spill Control - Fluids Absorbed : Universal Spill Magic 437J96 12 
Amorphous Alumina Silicate 8 gal 25 [b Box Non-Toxic, Quick and Easy to Use Spill Magic 437J90 1 
437Ј91 30RC91 Amorphous Alumina Silicate 9 gal 30 Ib Bag wie Windy ШЕТІНЕ fills, Teal Spill Magic 437J97 1 
Perlite 1 gal 3 Ib Bottle Non-Toxic, Quick and Easy to Use Spill Magic 437J98 1 
Perlite 3 gal 10 Ib Bag Spill Magic 437J92 1 
Perlite 4 gal 15 Ib Bag Non-Toxic Spill Magic 437J93 1 
Perlite 8 gal 25 Ib Bag Spill Magic 437J91 1 
Lemon Scented Absorbent Powder 
Amorphous Alumina Silicate 0 gal 1.5 16 Shaker Bottle Non-Toxic Spill Magic 467F91 6 
x А Amorphous Alumina Silicate 0 gal 1.5 Ib Shaker Bottle Spill Magic 467F92 6 
5 Loose Absorbent 
= Attapulgite Clay 2 gal 20 Ib Pail Smaller Granulas Арво Quicker with Far Less Product  Oil-Dri 5ТР99 1 
ara rrt ore Absorbent than Clay, Easier " * 
[ич Cellulose | 8 ga 22 b Bag to Lift, Lighter to Carry Pig 30RC91 UH 1 
Cellulose, Kaolin 3 gal 20 Ib Box Light Weight Absorbent is Easier than Clay Fig SORCSD'T Ы 
ellulose, Kaolin 5 gal 40 Ib Bag to Carry and Use Without Iniur Pig 30RC93*] 1 
де Corncob 13 gal 25 lb Вад y Jury Fig 30RC94* — 1 
Montmorillonite Clay 1 gal 816 Bag Formulated to Maximize Absorption and Minimize Dust — Oil-Dri 24Х070 1 
35UX86 Montmorillonite Clay 2 gal 25 Ib Bag = Condor 350Х85 1 
Montmorillonite Clay 3 gal 25 |b Bag Smaller Granules Absorb Quicker with Far Less Product —Oil-Dri 24Х071 1 
Montmorillonite Clay 3 gal 40 Ib Bag un Condor 350Х86 1 
\ Montmorillonite Clay 4 gal 50 Ib Bag Condor 350Х87 1 
Paper 16 gal 30 Ib Bag Safe for the Environment and Employee Use Brady SPC 150827 1 
Perlite 8 gal 1i Ib Bag Easy to Use, Light Weight, Specially ig 30RC97 1 
Perlite 50 gal 11 Ib Bag Formulated to Minimize Dust Pig 308098: 50 
Vermiculite 5 gal 18 Ib Bag Made of 100% Chemically Inert Pig 30RD13 1 
Food Grade Loose Absorbent 
Diatomaceous Earth 10 at 25 |b Bag 100% Natural Mineral Ep Minerals 6RKJ5 1 
Montmorillonite Clay 3 ga 36 Ib Bag Formulated to Maximize Absorption and Minimize Dust — Oil-Dri — 487F13 1 
Perlite 0 gal 116 Bag Chemsorb 503Y58 * 1 
Perlite 2 ga 416 Ва Leaving а Dry and Residue-Free Surface, Lighter Chemsorb 503Ү61 * 1 
Perlite 2 gal 5 Ib Pail Chemsorb 503Y62* 1 
ммс bre” Drying Agents & Field Conditioners for Athletic Fields " " — m 
\ PERLITE lon; eeps Sports Field Playing Surface ne 
d Montmorillonite Clay 5 gal 50 Ib Bag | Soil in Condition For Play _ Oil-Dri 442110 1 
Montmorillonite Clay 6 gal 5010 Bag Drying Agent s Sand Like Granules Wick Away Oi-Di 441 — 1 


30RD13 442111 Excess Water Quickly from the Infield 


* Silica free. ў Incinerable. t Nonabrasive. 


5PO әже (27) 
Oil-Only Sorbent Pads 


Absorb and clean up oil-based liquids while repel- 
ling water. Flat pads fit under equipment, on top of 
workbenches, in aisles and walkways to clean up 
incidental spills such as transformer oil, vehicle fluids, 
grease, petroleum, and other oil-based solvents. 
Water-repellency makes them suitable for outdoor 
30RA30 30PV57 use. White color draws attention to machine leaks 
30RA41 and shows saturation level during spill response. The 
coverstock layer on some pads increases durability 
and reduces linting. 


Volume Volume Pkg. Pkg. Includes Coverstock Item 
Size Absorbed Per Pad Perforated Size Absorbed per Pkg. Qty. Type Material Coverstock Material Brand No. 
Sorbent Pads : 
15inx19in 19 02 7 ¥2inx 19 in 30 gal 100 Bale Polypropylene No = Brady SPC 2NCN3 
15 in x 19 in 26 oz Not Perforated 21 gal 100 Bale Polypropylene No — Condor 357806 
15 in x 19 in 27 07 Not Perforated 43 ga 200 Bale Polypropylene No — Condor 357807 
15 in x 19 in 2807 Not Perforated 11 gal 50 Bale Polypropylene No — Condor 357808 
15 in x 19 in 29 oz Not Perforated 23 gal 100 Bale Polypropylene No = Brady SPC 1HUB3 
15 in x 19 in 30 oz Not Perforated 24 gal 100 Bale Polypropylene No = Brady SPC 1HUC2 
15 in x 19 in 32 07 7 V. in x 19 in 51 ga 200 Bale Polypropylene No — Brady SPC 2NCN2 
15 in x 19 in 32 oz Not Perforated 51 ga 200 Bale Polypropylene No = Brady SPC 1HUB1 
15inx 19 in 33 oz Not Perforated 13 gal 50 Bale Polypropylene No = Condor 357810 
15 in x 19 in 33 oz Not Perforated 26 gal 100 Bale Polypropylene No — Condor 357809 
15 in x 19 in 40 oz Not Perforated 16 gal 50 Bale Polypropylene No — Condor 357805 
15 in x 19 in 4202 Not Perforated 33 gal 100 Bale Polypropylene No = Brady SPC 1HUA8 
{5 inx 19 in 42 0z Not Perforated 33 gal 100 Bale Polypropylene No — Condor 357804 
15 in x 19 in 44 oz 7 V5 in x 19 in 35 ga 100 Bale Polypropylene No Ex Brady SPC 2NCN1 
15 in x 20 in 1407 10 in x 15 in 22 gal 200 Bag Polypropylene No — Pig 30PV64 
15 in x 20 in 14 02 10 in x 15 in 22 gal 200 Dispenser Box Polypropylene No — Pig 30RM1 
15 in x 20 in 21 02 10 in x 15 in 17 gal 100 Bag Polypropylene No — Pig 30RA31 
15 in x 20 in 2107 10 in x 15 in 17 gal 100 Dispenser Box Polypropylene No — Pig 30RA30 
15 in x 20 in 28 о2 10 in x 15 in 11 gal 50 Bag Polypropylene No — Pig 30RA15 
15 in x 20 in 28 02 10 in x 15 in 22 gal 100 Bag Polypropylene No — Pig 30PV57 
15 in x 20 in 28 07 10 in x 15 in 22 gal 100 Dispenser Box Polypropylene No — Pig 30PV60 
30 in x 30 in 85 02 15 in x 30 in 33 gal 50 Bag Polypropylene No — Pig 30RA18 
30 in x 30 in 128 oz Not Perforated 50 gal 50 Bale Polypropylene No — Brady SPC 5UZ40 
Sorbent Pads with Coverstock 
7% inx 10in 6 о2 Not Perforated 5 gal 100 Case Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 42X734 
7% inx 10 in 14 0z Not Perforated 11 gal 200 Case Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 42X735 
15 in x 19 in 19 02 7 V»inx 19 in 31 ga 200 Case Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 2GU47 
15 in x 19 in 24 oz 7 зіп x 19 in 19 ga 100 Case Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 2GU46 
15 in x 19 in 33 о2 7 ¥inx 19 in 26 ga 100 Case Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 5UZ57 
15 in x 19 in 49 oz 7 Ve in x 19 in 39 ga 100 Case ellulose Yes Meltblown Brady SPC SDFL5 
15 in x 19 in 66 oz 7 Ve in x 19 in 26 ga 50 Case Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 5TZW3 
30 in x 30 in 104 oz 15 in x 30 in 41 ga 50 Case Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 3RPU4 
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Oil-Only Sorbent Rolls 


= Polypropylene mat 


erial 


30RA19 


Perforated or nonperforated sorbent rolls absorb oil-based liquid 
spills but repel water. Clean up incidental spills including trans- 
former oil, vehicle fluids, grease, petroleum, and other oil-based 
solvents. White color contrasts with spill colors and saturation 
level to draw attention to leaks. Coverstock layer increases 


durability and reduces linting. Pig 4-in-1 30PZ80 and 30PZ79 are 
perforated with scored underside for shaping into a pad, roll, sock, 


30RA17 


30RA27 


М А Б 50259 30Р279 
or wiper. 30RA27 has a leak-resistant, polypropylene backing. 
Volume Pkg. Pkg. Item 
Size Perforated Size Absorbed per Pkg. Qty. Type Includes Coverstock Coverstock Material Brand No. 
‘Sorbent Rolls | E 
3 ftx 144 ft Not Perforated 70 gal 1 Bale _ No — Brady SPC 2A44 — 
10 in x 100 ft 10 in x 10 in 9 gal 2 Dispenser Box No — Pig 30RA37 
15 in x 60 ft 3% in x 10 in 8 gal 1 Dispenser Box No — Pig 30RA19 
15 in x 150 ft 3% in x 10 in 19 gal 1 Roll No = Pig 30RA20 
15 in x 150 ft 10 in x 15 in 16 gal 1 Roll ‘No = Pig 29 
15 іп x 150 10 in x 15 in 40 ga 2 Roll No — Pi 30RA17 
15 in x 150 ft Not Perforated 16 ga 1 Bale No = Condor 357839 
15 іп х 150 Not Perforated 19 gal 1 Bale No = Condor 357837 | 
15 in x 300 ft Not Perforated 25 фа 1 Bale No = Condor 357840 
24 in x 150 10 in x 12 in 32 ga 1 Roll No = Pig 
30 in x 150 ft 10 in x 15 in а 1 Rol No = Pig 
30 in x 150 10 in x 15 in 32 gal 1 Roll No — Pig 
30 in x 150 ft 10 in x 15 in 0 gal 1 Roll No = Pic 
30 in x 150 30 in x 30 in 38 gal 1 Bale No — Brady SP! 
30 in x 150 ft Not Perforated 25 gal 1 Bale No = Condor 
30 in x 150 Not Perforated 33 gal 1 Bale No = Condor 
30 in x 150 ft Not Perforated 38 gal 1 Bale No = Condor 
30 in x 150 Not Perforated 44 gal 1 Bale No = Brady SPC 
30 in x 10inx15i al 1 Rol No = Jig 
30 in x 300 10 in x 15 in 40 gal 1 Roll No — Pig 
30 in x 300 Not Perforated 50 ga 1 Bale No = Condor 
31 inx 75 u Not Perforated 20 gal 1 Roll No — Pig 
‘Sorbent Rolls with Coverstock —— — — " a = nad 2 
15 in x 50 f 15 in x 18 in 12 gal 1 Case Yes Meltblown Brady SPC 
15 in x 150 | 7 Ve in x 12 in 24 gal 1 Case Yes Meltblown Brady SPC 
15 in x 150 ft 15 in x 18 in 18 gal 1 Case Yes Spunbond Brady SPC 
15 in x 150 ft 15 in x 18 in 19 gal 1 Case Yes Meltblown Brady SPC 
15 in x 150 15 in x 18 in 24 gal 1 Case Yes Meltblown Brady SPC 
15 in x 150 ft NNI 24 gal 1 Bale Yes Meltblown Condor 
16 in x 80 fi 10 in x 16 in 9 gal 1 Dispenser Box Yes Spunbond Pig 
16 in x 150 f 10 in x 16 in 17 gal 1 Roll Yes Spunbond Pig 
30 in x 150 15 in x 15 in 37 gal 1 Case Yes Spunbond Brady 3P 
30 in x 150 15inx15in 38 gal 1 Case Yes Meltblown Brady SPC 
30 in x 150 ft 15 in x 15 in 49 gal 1 Case Yes Meltblown Brady SPC 
30 in x 150 30 in x 30 in 49 gal 1 Case Yes Meltblown Brady SPC 
30 in x 150 ft _ — 49 ga 1 Bale Yes Meltblown _ Condor 36M8 
30 in x 150 fi Not Perforated 49 gal 1 Case Yes Meltblown Brady SPC 3RPU3 
30 in x 200 fi = 38 gal 1 Bale Yes Meltblown Brady SPC 42X806 
32inx75 10inx16in 40 gal 1 Roll Yes Spunbond Pig 30RA11 — 
SF C) 69 
Oil-Only Drum-Top Sorbent Pads 
Water-repellent circular pads absorb oil-based liquid 
spills on top of drums. These white, polypropylene pads ЫЗА — 
have precut holes for access to drum-bung holes. 
Volume Volume 
Absorbed Absorbed Pkg. Pkg. Color/ Fits Item 
Size Per Pad per Pkg. Qty. Type Pattern Material Drum Size Brand No. 
22 in Dia. 30 oz 6 gal 25 Bale White Polypropylene 55 gal Condor 35ZR03 
22 in Dia. 30 oz 6 gal 25 Bale Gray Polypropylene 55 gal Condor 35ZR02 
22 in Dia. 30 oz 6 gal 25 Case White Polypropylene 55 gal Brady SPC 5UZ34 
22 in Dia. 36 02 7 gà 25 Dispenser Box ^ White Polypropylene ^ 55 gal ig 30RA81 
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y5 Oil-Only Sorbent Socks & Booms 
^1 Flexible, tube-shaped socks and booms surround, absorb, and clean up oil-based liquid spills. They conform to uneven 


surfaces or float on top of water. Spaghetti sorbent booms have a mesh skin and spaghetti-strip filter. They contain 
and absorb thick oils and other viscous liquids floating in water. 


Pkg. Connector — Color/ Item 
5 n. күте Absorbed (Pack, Each) — Qty. Composition Type Pattern Brand No. 
orbent Socks й Ў 
3inx42 in 30 gal/pk; 1 gal/sock 30 ТІЗЕ Rope Tan Pig 30RC55 
ry 3 in x 48 in 12 gal/pk; 1 gal/sock 12 КЕШСЕ Em - White Brady SPC 50755 
352865 3inx48in 15 gal/pk; 1.25 gal/sock 12 Cotton ЕН Е = White — BralySPC — 5DFL8 
Зіп x 48 in 28 gal/pk; 0.9 gal/sock 30 Polypropylene Filler == White Brady SPC 3RPV6 
3inx8ft 12 gal/pk; 2 gal/sock 6 ND OU ne et with - White Brady SPC 50256 
3 in x 10 fi 10 gal/pk; 2.5 gal/sock 4 — Black White ^ Condor 35ZR60 
3 in x 10 ft 10 gal/pk; 2.5 gal/sock 4 Polypropylene Filler = Green Condor 35ZR53 
3 in x 10 ft 30 gal/pk; 2.5 gal/sock 12 ургору — Black, White Condor 357861 
BICI? а З galsock — — 4. -- White —arady Seo — 03, 
inx gal/pk; 3 gal/soc! = ite rady l 
3 in x 20 ft 10 gal/pk; 5 gal/sock 2 Polypropylene Filler with == Black, White — Condor 35ZR62 
3inx 20 ft 10 gal/pk; 5 gal/sock 2 Polypropylene Skin = Green Gondor 35ZR55 
3 in x 48 in 4 gal/pk; 1 gal/sock 4 — Black, White ondor 357863 
E ШЕ gam ТІ 1 gal/sock 12 Polypropylene Filler — Black, White ^ Condor 357864 
orbent Booms 
5 in x 10 ft 32 gal/pk; 8 gal/boom 4 Сір Віше Brady SPC 42Х764 
5 in x 10 ft 32 gal/pk; 8 gal/boom 4 lip Blue, White ondor 35ZR65 
z 5 in x 10 ft 32 gal/ok 8 gal/boom 4 Polypropylene Filler Ring White Brady SPC 6AJ11 
8inx10ft 65 gal/pk; 16.25 gal/boom 4 ургору — Blue Brady SPC 50741 
8inx10ft 65 gal/pk; 16.25 gal/boom 4 — Blue, White Condor 35ZR66 
8 in x 10 ft 11 gal/pk; 17.75 gal/boom 4 — White Brady SPC 3AH21 
Sorbent Double Booms 
uL 10 ft 32 gal/pk; 16 gal/boom 2 Polypropylene Filler Clip White Brady SPC STZW5 
ilge Booms г н А 
зовс25 || 20 8inx 18 in 28 gal/pk; 7 gal/boom 4 lc E Metal Clip White Brady SPC 436М20 
чм ) ПНЕ farbent ЕЕ 2 gal/boom 8 Ring White Pig 30RC25 
” 4 5 in x 10 ft 24 gal/pk: 6 gal/boom 4 Polypropylene Filler with Ring White Pig 30RC24 
"m 8inx 10 ft 48 gal/pk; 12 gal/boom 4 Polyester Mesh & Skin Ring White Pig 30RC23 
P| Bin x 20ft 48 gal/pk; 24 gal/boom 2 Ring White Pig 30RC28 


Oil-Only Skimmers pig] 


White skimmers float on top of water and absorb oil and 
oil-based liquids while repelling water. 


Volume Absorbed Pkg. Connector Item 
Size (Pack, Each) Qty. Composition Type No. 
Skimmer Socks 
30RC59 X  3inx10ft 15 gal/pk 2 gal/sock 6 Polypropylene Filler with Rope  30RC53 


3 in x 48 in 10 gal/pk; 1 gal/sock 10 Polypropylene Mesh & Skin Мо Connector 30RC52 
Sump Skimmers С E 
3inx18in 9 gal/pk; 0.375 gal/sock 25 Polypropylene Filler with Rope 30RC59 
3inx30in 9 gal/pk; 0.6328 gal/sock 15 Polypropylene Mesh & Skin Rope 30RC56 


ou 


30RC52 


30RA94 


Oil-Only Sorbent Ground Mats 62 


UV-resistant, reusable mats absorb leaks and drips outside and prevent oil-based liquids from soaking into 
the ground. These mats have a durable bottom layer and withstand heavy foot traffic. Black color. 


Volume Pkg. Pkg. Item 

Size Absorbed Per Pad Qty. Type Material Backing Material No. 
5 ft x 60 in 3 gal 1 Box 30RA93 
5 ft x 80 ft 6,144 gal 1 Box кууш. Polyethylene 30RA97 
10 ft x 10 ft 12 gal 1 Box ургору 30RA94 


Oil-Only Sorbent Pillows 


These pillows are thicker and soak up more oil-based liquids than 
sorbent pads or rolls. The polypropylene filler and skin repel water and 
absorb oil-based spills under machinery and in spill trays. They wedge 
into hard-to-reach areas or float on water. White color. 


A, A Volume Absorbed Pkg. Pkg. Item 
Se ү, Size (Pack, Each) Qty. Type Brand No. 
= 8%inxi7in 8 gal/pk; 1.6 gal/pillow 5 Case Condor 35ZR22 
; 8 %inx17in_ 18 gal/pk; 1.8 gal/pillow 10 Case Condor 357820 
2. 12іпх12іІп  5gal/pk; 0.5 gal/pillow 10 Вох Pig 30RC81 
50254 30RC78 i6inxi7zin  10gal/pk 1 gal/pillow — 10 Box Pig 30RC78 
18inx18in 28 gal/pk; 1.75 gal/pillow 16 Case Brady SPC 5UZ54 
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2VYX1 30RDO1 3RPP6 30RC99 449V71 зоврот 


Oil-Only Loose & Granular Sorbents 


Powdered materials clean up and absorb oil-based liquid spills on floors and uneven 
or cracked surfaces. Once the liquids are absorbed, the material can be swept up. 


Volume 
Absorbed Container Item Pkg. 
Composition Detail per Pkg. Weight Type Features Brand No. Qty. 
Loose Absorbent 
Cellulose 4 gal 10 Ib Bag Recycled Cellulose Repels Water While Absorbing Only Oil Based Liquids Pig 30RD02 ^T 1 
Cellulose 6 gal 20 Ib Box Environmentally Preferable Ability One 56HC12 1 
Cellulosic Fiber 6 gal 30 Ib Bag Absorbs 2 to 6 gal Per Package, Biodegradable Brady SPC 21ҮХ1 1 
Cellulose 8 gal 22 Ib Bag Recycled Cellulose Repels Water While Absorbing Only Oil Based Liquids Pig 30RD01 * 1 
Corncob 8 gal 40 Ib Bag — Brady SPC 3RPP6 * 1 
Industrial Peat Moss 8 gal 11 Ib Bag Light Weight Absorbent is Easier than Clay to Carry and Use Without Injury Pig 30RC99 H 1 
Polypropylene 8 gal 5 Ib Bag Can Be Used to Clean Up Spills on Calm Water Confined by Booms or Socks Pig 308003 * il 
Polypropylene 17 gal 20 Ib Bottle Reduces Toxic/Flammable Vapors by Up to 600x ENPAC 6FJJ2 Л 
Inert, Organic 18 gal — Bag Effective Anywhere, Multi Functional, Non Leaching, Non Toxic Zep 449V71 T 3 
Loose Absorbent—Solidifier 
Co-Polymer 8 gal 111b Box High BTU Value Produces Less than 01% Ash Content When Burned Pig 30RD07 *tt 4 


Proprietary Blend 
* Silica free. t Nonabrasive. $ Incinerable. 


pig) OS spiltyter-. | 
SPC 55VE34 


Harsh Chemical 
Sorbent Pads & Rolls ЗОНА5О з52834 50276 sTzv9 


Absorb and clean up harsh chemical liquid spills like sulfuric acid, hydrochloric acid, or sodium hydroxide. These sorbents won’t degrade or 
react when in contact with harsh chemicals. Pads fit under and around machinery, and they soak up spills on workbenches, walkways, or floors. 
Pads and rolls with coverstock have an additional layer that increases durability and reduces linting. 


Volume Volume Absorbed Pkg. Pkg. Includes Coverstock Item 
Size Absorbed Per Pad Perforated Size per Pkg. Qty. Type Color/Pattern Material Coverstock Material Brand No. 
Acid Neutralizing Sorbent Pads 
Alizarin, 
11inx12 in 3 о2 Not Perforated 1 gal 25 Box Pink Polypropylene, No — Pig 30RA91 
Sodium Carbonate 
Base Neutralizing Sorbent Pads 
Citric Acid, 
41 inx 12 in 307 Not Perforated 1 gal 25 Box White Букйл; No — Pig 30RA92 
Thymol Blue 
Clean Room Sorhent Pads 
{2 in x 12 in 5 02 Not Perforated 2 gal 50 Box White Polypropylene No = Spilfyter 3NMR6 
{2 in x 12 in 10 oz Not Perforated 2 gal 25 Box White Polypropylene Yes Spunbond Spilfyter 3NMR7 
12 іп x 12 in 15 02 Not Perforated 6 gal 50 Box Yellow Polypropylene Yes Spunbond Spilfyter 3NMR4 
Formaldehyde Neutralizing Sorbent Pads 
16 in x 20 in 23 oz Not Perforated 4 gal 25 Dispenser Box Blue Polypropylene No — Pig 55VE34 
Sorbent Pads 
10 in x 13 in 12 oz 5іпх 13 іп 9 gal 100 Dispenser Box Pink Polypropylene No — Pig 30RA59 
15 in x 19 in 17 oz Not Perforated 7 gal 50 Bale Yellow Polypropylene No = Condor 357Р97 
15 in x 19 in 17 oz Not Perforated 14 gal 100 Bale Yellow Polypropylene No = Condor 357Р96 
15 in x 19 in 23 о2 Not Perforated 9 gal 50 Bale Yellow Polypropylene No = Condor 357Р99 
15 in x 19 in 23 0Z Not Perforated 18 gal 100 Bale Yellow Polypropylene No — Condor 35ZP98 
15 in x 19 in 2807 Not Perforated 11 gal 50 Bale Yellow Polypropylene No — Condor 35ZP95 
15 in x 19 in 28 02 Not Perforated 22 gal 100 Case Yellow Polypropylene No — Condor 357Р94 
15 in x 20 in 140z 10 in x 15 in 22 gal 200 Bag Pink Polypropylene No — Pig 30RA50 
15 in x 20 in 2807 10 in x 15 in 22 gal 100 Bag Pink Polypropylene No — Pig 30PV65 
15 in x 20 in 28 о2 10 in x 15 in 22 gal 100 Dispenser Box Pink Polypropylene No — Pig 30RA61 
Sorbent Pads with Coverstock 
7 V^ inx10 in 6 о2 Not Perforated 5 gal 100 Case Green Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 42X731 
7 Ve in x 10 in 6 02 Not Perforated 11 gal 200 Case Green Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 42X732 
12 in x 12 in 12 02 Not Perforated 20 gal 200 Case Green Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 50277 
15 in x 19 in 25 oz 7 Ve in x 19 in 20 gal 100 Case Green Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 5UZ78 
Sorbent Pads with Printed Message 
5 15 іпх Пп 28 о2 7 Үзіп х 19 іп 22 gal 100 Resealable Bag Black; Red; Yellow Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 2NCN4 
orbent Rolls 
15 in x 150 ft — Not Perforated 20 gal 1 Bale Yellow Polypropylene No — Condor 357831 
30 in x 150 ft 5,145 oz 10 in x 15 in 40 gal 1 Roll Pink Polypropylene No = Pig 30RA52 
30 in x 150 ft — Not Perforated 40 gal 1 Bale Yellow Polypropylene No — Condor 357834 
Sorbent Rolls with Coverstock 
15 in x 150 ft — 7 Ve inx 12 in 39 gal 2 Case Green Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 5UZ76 
30 in x 150 ft — 15 in x 15 in 39 gal 1 Case Green Polypropylene Yes Meltblown Brady SPC 3NMP7 
Sorbent Rolls with Printed Message 
15 in x 300 ft — 15 in x 18 in 20 gal 1 Case Black; Red; Yellow Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 5TZV9 
30 in x 150 ft — 15 in x 15 in 40 gal 1 Case Black; Red; Yellow Polypropylene Yes Spunbond Brady SPC 2NCN5 
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yar: Chemical Sorbent Socks & Booms 


30RC48 


Surround harsh chemical liquid spills and prevent them from spreading. Tubular, flexible PR 3NMP8 
socks and booms conform to many shapes and absorb spills on uneven surfaces. 
Pkg. Connector Color/ Item 
Size Volume Absorbed (Pack, Each) Qty. Composition Type Pattern Series Brand No. 
Sorbent Socks 
3inx42in 9 gal/pk; 0.7812 gal/sock 12 Polypropylene Filler with Polypropylene Mesh & Skin No Connector Pink = Pig 30RC46 
3 in x 48 in 12 gal/pk; 1 gal/sock 12 Polypropylene Filler with Polypropylene Skin = Green HAZWIK Brady SPC 50245 
3 in x 10 ft 12 gal/pk; 2 gal/sock 6 Polypropylene Filler with Polypropylene Mesh & Skin No Connector Pink PIG Pig 30RC48 
3inx 12 ft 12 gal/pk; 3 gal/sock 4 = Green HAZWIK Brady SPC STZWÜ 
3 in x 48 іп 4 gal/pk; 1 gal/sock 4 Polypropylene Filler with Polypropylene Skin == Green == Condor 35ZR56 
3 in x 48 in 12 gal/pk; 1 gal/sock 12 = Green = Condor 35ZR57 
Sorbent Booms 
5 in x 10 ft 18 gal/pk; 9 gal/sock 2 Polypropylene Filler with Polypropylene Mesh & Skin No Connector Pink HA Pig 30RC47 
5inx10ft 32 gal/pk; 8 gal/boom 4 ; Clip Gray — Brady SPC 3NMP8 
8inx 10ft 71 gal/pk; 17.75 gal/boom 4 Polypropylene Filler Clip Green = Brady SPC 3NMP9 


ЕЙ 2 SPC) Ра 


Harsh Chemical Sorbent Pillows 


Soak up acids, bases, and unknown chemical spills. Pillows have a larger surface area and 
higher capacity than pads, rolls, and socks, so they absorb more liquid and help minimize 
slips and falls. 30RC89 neutralizes acids, bringing pH levels to 7 or neutral. Its color changes 
to indicate the presence of acid and when the pillow is safe to handle. 


Volume Absorbed Pkg. Pkg. Color/ Item 
Size (Pack, Each) Qty. Туре Composition Pattern Brand No. 
Acid Neutralizing Sorbent Pillows 


436M82 


Alizarin and Sodium 
12inx12in 1 gal/pk; 0.25 gal/pillow 4 Box Carbonate Blend Filler Ріпк Pig 30RC89 
with Polypropylene Skin 


Sorhent Pillows 


8 %inx17in 8 gal/pk; 1.6 gal/pillow 5 Bag Green Condor 357819 
8 %inx17in 18 gal/pk; 1.8 gal/pillow 10 — Case Green Condor 357817 
8%inx17in 36 gal/pk; 1.8 gal/pillow 20 — Case Polypropylene Green Condor 352818 

9inx9in 15.4 gal/pk; 0.48 gal/pillow 32 ^ Case Filler and Skin Green Condor 436М82 
16inx17in 10 gal/pk; 1 gal/pillow 10 Box Pink Pig. 30RC85 
18inx18in 28 gal/pk; 1.75 gal/pillow 16 — Case Green Brady SPC 42Х771 


Sorhent Pillows for Clean Room 


30RC85 


Polypropylene Filler 
8 %inx8 “іп 2 gal/pk; 0.1 gal/pillow 20 Box with Spunbound Yellow  Spilfyter ЗММАЗ 
Polypropylene Skin 


Harsh Chemical Loose 

& Granular Sorbents 

Neutralize harsh chemical spills like acids, 

bases, or aldehydes. These sorbents are : 


sprinkled over chemical liquid spills and can j Р 
ре swept up once the spill is absorbed. 45ED57 30RD08 45ED61 30RD06 


Volume Container Item Pkg. 
Composition Detail Absorbed per Pkg. Weight Type Features Brand — No. Qty. 
Acid Neutralizer Powder 
Absorbent Polymer 0 gal 210 Bottle — (4БЕП57 * 10 
Absorbent Polymer 2 gal 810 Pail Color Change Indicates Neutralization, Effectively Neutralizes and Encapsulates — _ 45Е058 * 1 
Absorbent Polymer 12 gal 41.7 Ib Pail -- 45Е059 “ 1 
Acid Neutralizing Absorbent—Solidifer 
Co-Polymer Proprietary Blend 16 gal 19 Ib Box High BTU Value Produces Less than 01% Ash Content When Burned Pig 308008 "Tt 4 
Base Neutralizer Powder 
Absorbent Polymer 2 gal 10 Ib Pail Color Change Indicates Neutralization, Effectively Neutralizes and Encapsulates —  45ED61 * 1 
Loose Absorbent 
Polypropylene 7 gal 516 Вад Chemical Resistant Material won't Degrade or Cause a Dangerous Pig 308006 “tt 1 


Reaction Upon Contact with Corrosive Spills 


* Silica free. Т Nonabrasive. + Incinerable. 
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Biohazardous Liquid & Bodily 
Fluid Sorbent Pads & Rolls 


Absorb and clean up biohazardous liquids and bodily 

fluids like blood, urine, or vomit in healthcare or medical 
facilities. Dimpled, polypropylene material. 30RF36 and 
30RF35 have adhesive backing to secure them in place in 
high-traffic areas. 55CH32 for chemotherapy drugs absorbs 
cytotoxic materials. 


30RF38 


30RF36 


55CH32 


Volume Volume 
Absorbed Absorbed Pkg. Pkg. Color/ Item 
Description _ Size PerPad Perforated Size per Pkg. Qty Туре Pattern No. - 
Sorbent Pads 30 in x 40 in 96 oz 15 in x 20 in 15 gal 20 Box Gray — 30RF37 
Adhesive-Backed Sorbent Pads 31 in x 40 in 96 oz Not Perforated 15 gal 20 Box Gray — 30RF36 
Sorbent Rolls 30inx150ft — 4,5640z 10 in x 15 in 35 gal 1 Bag Gray 30RF38 
Adhesive-Backed Sorbent Rolls 31inx100ft 3,0430z 15 Фіпх20іп 23 gal 1 Bag Gray — 30RF35 
Sorbent Pads for Chemotherapy Drugs — 13inx20 in 13 oz 10 in x 13 in 3 gal 3 PolyBag Yellow — 55CH32 


69 й ( % 30RF39 


Biohazardous Liquid & Bodily Fluid Floor Skimmers 


Low-profile polypropylene pads absorb excess liquids from the floor in operating rooms. Floor skimmers keep 
the floor dry and minimize the risk of slips, trips, and falls. 


Item Pkg. 

Dim. Absorption Rate Tube Length Included Color No. Qty. 

9 in x 9 in x 3^ in 60 L/hr 12ft Black, Blue, Clear, White 30RF39 10 
9 inx9 in x ^4 in 60 L/hr No Tube Included Black, Blue, White 30RF40 20 


бе) (2) =, 


Fuel & Flammable Liquid Sorbent Pads & Rolls « _ ‚ 7 


Polypropylene pads absorb fuel or flammable liquid spills such as jet and diesel fuel ] y 
or gasoline. Pads and rolls are static-dissipative to reduce the risk of fire or explosion 7) 
and water-repellent for use outdoors. White color draws attention to leaks or drips y 
and shows saturation level during spill response. 150043 
Volume Volume Pkg. Pkg. Item 
Size AbsorbedPerPad _ Perforated Size Absorbed per Pkg. Qty. Type Brand No. 
Sorhent Pads 
15 іпх 19 in 23 о2 Not Perforated 9 gal 50 Bale Brady SPC 15U843 
15 in x 19 in 33 02 Not Perforated 26 gal 100 Bale Brady SPC 5TZW7 
15 in x 20 in 14 02 10 in x 15 in 22 gal 200 Bag Pig 30RA45 
15 in x 20 in 28 о2 10 in x 15 in 22 gal 100 Bag Pig 30RA44 
15 in x 20 in 28 oz 10 in x 15 in 11 gal 50 Bag Pig 30RM7 
30 in x 30 in 104 oz Not Perforated 41 gal 50 Bale Brady SPC 5TZW8 
Sorhent Rolls 
15 in x 150 ft 2,572 02 10 in x 15 in 40 gal 2 Bag Pig 30RA49 
30 in x 150 ft 5,145 02 Not Perforated 40 gal 1 Bag Pig 30RA43 e 
30 in x 150 ft 5,145 02 10 in x 15 in 40 gal 1 Bag Pig 30RA46 5 
30 in x 300 ft 5,145 02 10 in x 30 in 40 gal 1 Bag Pig 30RA48 30RA46 


Fuel & Flammable Liquid Sorbent Socks & Booms @Э 


Surround and absorb flammable liquid spills including jet fuel, diesel, or gasoline to prevent them from spreading. 
Socks and booms are flexible and conform to many shapes and uneven surfaces. Flat sorbent socks contact 
more of the ground than tubular socks and booms. 


D “М 
Ori 
2-4 rms 


ši Vopak Each ба. © " Connector ColoriPatt Пет 
ize ack, Eac! y. omposition үре olor/Pattern 0. 
Sorbent Socks 30RC43 
3inx48in  12gal/pk 1gal/sock | 12 Cellulose Filler with Polypropylene Mesh & Skin Rope White 30RC43 
3inx48in  12gal/pk 1 gal/sock 12 Polypropylene Filler with Polypropylene Mesh & Skin No Connector White 452189 
Зіпх10 15 gal/pk; 2 gal/sock 6 ШІ Plona Piler with Rope White  30RC45 
3inx10ft 15да//рк; 2 gal/sock 6 Polypropylene Filler with Polypropylene Mesh & Skin No Connector White 452L90 
3inx10ft 16gal/pk 2gal/boom 8 Ring White 308032 
3inx10ft 16 gal/pk; 2 gal/boom 8 Polypropylene Filler with Polyester Ring Black, White 308036 
3inx 20 ft 16да/рк; 4 gal/boom 4 Mesh & Polypropylene Skin Ring White 30RC33 30RC54 
3inx20ft 16 gal/pk; 4 gal/boom 4 Ring Black, White 308С37 
Flat Sorbent Socks 
6inx48in 16 gal/pk; 2 gal/sock 8 Cellulose Filler with Polypropylene Mesh & Skin Rope Various 30RC54 
Sorbent Booms 2 
5inx10ft 24gal/pk 6gal/boom 4 Polypropylene Filler with Polyester Ring White 30RC31 ; ~ 
5inx10 24 gal/pk; 6 gal/boom 4 Mesh & Polypropylene Skin Ring Black, White 308038 i / >= 1 ^h 
5inx10ft 24gal/pk 6gal/boom 4 Cellulose Filler with Polyester Mesh & Polypropylene Skin Ring White 30RC42 б» IS 4 Le ) % 
5inx20ft 24 gal/pk; 12 gal/boom 2 Ring White 30RC34 e AS 
5inx20ft 24 gal/pk; 12 gal/boom 2 Ring Black, White 30RC39 
8inx10ft 24 па/рк; 12 gal/boom 2 қ : Ring White 30RC27 x 2 vw 
8inx10ft 48gal/pk 12 gal/boom 4 О E P ERE. oester Ring Black, White 308С40 A 
8inx20ft 48 gal/pk; 24 gal/boom 2 Ring White 30RC35 7 uu 
8inx 20 ft 48 gal/pk; 24 gal/boom 2 Ring Black, White 308041 ve 
8іпх10 48 gal/pk; 12 gal/boom 4 Ring White 30RC26 30RC42 
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Universal Spill Kits 50264 
Kits contain essential sorbents and supplies to clean up liquid spills 2GU51 » 
including coolants, solvents, oils, paints, and water-based liquids. 2NCN6 3APO1 
Volume 30RD58 
Absorbed Overpack Item Refill 
Per Kit Sorbents Included PPE Included Additional Components Included Drum Included Brand No. ет No. 
Overpack Drum Spill Kits and Refills Ў 
14 gal (12) Pads, (2) Socks, Pillows Gogg ЕЛЕШІ (8) Disposal Bags, Handbook 20 gal Drum Condor 357869 357870 
16 ga ШЕ БИН Ban TRAE x Goggles, Nitrile Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 20 gal Drum Brady SPC Absorbents 50263 
(25) Absorbent 28. (4) Absorbent Pair of Gloves, (5) Disposal Bags and Ties, (6) Tamper Proof i 
26 gal Pillows, (4) Absorbent Socks Safety Goggles Seals, Emergency Guide Book, Overpack 30 gal Drum Spilltech 443015 
29 ga (25) Pads, (3) Pillows, (3) Socks Gogg БАДЫ (3) Disposal Bags, Handbook 30 gal Drum Condor 357871 | 35ZR72 
36 gal (25) 19 in Lx 15 in W Pads, (6) 12111 x 3 Goggles, Nitrile Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 30 gal Drum 42X142 
in W Socks, (6) ып Lx 9 in W Pillows Brady SPC Absorbents 
(4) 12 ft Lx 3 in W Socks, (50) 19 in L x 15 m я т 
38 gal ín W Pads, (8) 18 in Lx 18 in W Pillows Goggles, Nitta Gloves (5) Disposal Bags, Handbook 55 gal Drum 42Х719 
55 gal (100) Pads, (4) Pillows, (4) Socks Gogg BS Palro (5) Disposal Bags, Handbook 65 gal Drum Condor 35ZR76 | 35ZR77 
(10) 3 in Dx 10 ft L Absorbent Sock, (16) 3 in D x 48 Rd in W x 60 in H Polyethylene Disposal 
in L Absorbent Sock, (56) 11.8 in W x 13 in L Pig PR40 C ags, (6) 2 in W x 6 in L Tamper Proof ; 
60gal All-Purpose Wipers, 60) 15 in WX 20 in L Pig Absorbent Seal EM 95 gal High Visibility Container Drum Not Included Pig 30RD53 
Mat Pad, (8) 17 in W x 21 in L x 2 in H Absorbent Pillow with Nonthreaded Lid, Instructions 
(110) Pads, (12) 3 in D x 4 in L Socks, (4) Goggles, Pair о " 
67 ga 3in D x 12 in L Socks, (4) Pillows Nitrile Gloves (10) Disposal Bags, Handbook 95 gal Drum Condor 357878 | 35ZR79 
UN-Rated Spill Kits in a Drum and Refill 3 р 
32 да (2) Socks, (4) Pillows, (50) Pads Gogg ER (6) Disposal Bags, Handbook 55 gal Drum Condor 357874 357875 
38 gal ШАҒА (50) EUER In Goggles, Nitrile Gloves (5) Disposal Bags, Handbook 55 gal Drum Brady SPC Absorbents 50264 
(10) Absorbent Socks, (100) Absorbent (2) Pair of Gloves, (4) Disposal Bags and Ties, (6) Tamper Proof А 
$ 52 2 Pads, (5) Absorbent Pillows (2) Pair of Goggles — Seals, Emergency Guide Book, Yellow Drum 55 gal Drum Spilitech 443012 
pill Kits іп a Bag 
5 gal (10) 15 in W x 19 in L Pads, (2) 3 in W x 4 ft L Socks Nitrile Gloves Disposal Bag, Instruction Sheet Drum Not IncludedBrady SPC Absorbents 2GU51 
9 gal (10) Pads, (2) Socks, Pillow Pair of Nitrile Gloves . . Disposal Bag Drum Not Included Condor 357867 
Sgal — (28)15in Wx20 in L Mat Pad, (4) 3 in D x 48 in L Sock = (Disposal Bags. Spill Kit Vinyl Bag Drum Not Included Pig 30RD33 
12 gal ШЕТІ Only Pads, (3) in 42 ESL Goggles, Nitrile Gloves (2) Disposal Bags, Putty Pat, Set of 9 Plugs Drum Not IncludedBrady SPC Absorbents 436М17 
Spill Kits in a Bucket 
i i A ані (2) 18 in x 30 in Disposal Bags and Ties, (5) 
5 gal (10) ДЕЛЕ; ШЕ ТІПТ 2) Palt or Nitrile Gloves; White Overpack Bucket, бб in x 2 in Tamper 5 gal Drum Spilltech 443U14 
i y 99 Proof Seals, 3 in x 5 in Vinyl Spill Kit Label 
9 gal 10) 15 in Wx 19 in L Pads, (3) 3 in D x 4 ft L Socks Nitrile Gloves Disposal Bag, Instruction Sheet Drum Not IncludedBrady SPC Absorbents 2NCN6 
Spill Kit in Mobile Can 
(2) Lite-Dry Loose Absorbent, (2) Pig Dry Loose (5) 18 in W x 30 in H Polyethylene 
Absorbent in Spill Pouch, (4) 3 in D x 48 inL _ Disposal Bags, (6) 2 in W x 6 in L И 
37 gal Absorbent Sock, (70) 15 in Wx 20 in L Absorbent Tamper Proof Seal Label, Instructions, Drum Not Included Pig 308058 
Mat Pad, 3 in D x 10 ft L Absorbent Sock Plastic Container with Wheels 
Single Use Spill Kit 
7 : Б п Pair of Goggles, Pair ; i 
gal (15) 19 in L x 15 in W Pads, (3) 4 ft L x 3 in D Socks of Nitrile Gloves Disposal Bag, Instruction Sheet Drum Not IncludedBrady SPC Absorbents ЗАР01 
Spill Chest Я 
A А 15) 36 in W x 60 іп Н Polyethylene 
(10)3 in D x 10 ft L Sock, (112) 11.8 in W x 13 E i A 
76 gal inL bio РВ40 All-Purpose Wipers, (154) 15 in W - Disposal Bags, (6) 2 in W x 6 in L Tamper — Drum Not Included Pig 30RD62 
x 20 in L Mat Pad, (31) 3 in Dx 48 in L Sock Proof Seal Label, 31 in W x 48 in L х 38 
і in Н Pig Storage Chest, Instructions 


Әне SO... 15. 
Oil-Only Spill Kits бш) 


These kits contain supplies and 


sorbents to clean up oil-based liquid «Ж, 
spills without absorbing water. 


30RD92 35ZR99 3WNF4 2NCNT 30RE19 
Volume Overpack Item Refill 
Absorbed Per Kit Sorbents Included PPE Included Additional Components Included Drum Included Brand No. Item No. 
UN-Rated Overpack Drum Spill Kits and Refills д 
14 gal t ШЕ -Опі Pads, Peony Pave 2) 18 nt iB Goggles, Pair of Nitrile Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 20 gal Drum gender. 35ZR94 35ZR95 
in Wx 19 in L Oil-Only Pads. in L x 18 in Тел А гаду 
16 gal W Oil-Only Pillows, (3) З in Dia. x 12 ft L Oil-Only Socks Goggles, Nitrile Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 20 gal Drum Absorbents 50269 
29 ga (25) Oil-Only Pads, (3) Oil-Only Pillows, (3) Oil-Only Socks Goggles, Pair of Nitrile Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 30 gal Drum Condor 357896 35ZR97 
(4) 17 in Lx 16 in Wx 1 in H Pig Skimmer Oil- -Only (5) 18 in W x 30 in Н Polyethylene 
Absorbent Pillow (PIL203), (40) 20 in L x 15 in W Pig Disposal Bags (BAG20-1S), (6) 
STAT-MAT Oil-Only Absorbent Pad (MAT214), (5) 10 ft 2 in W x 6 in L Tamper Proof 
31 ga L x Ext. dia. 3 in Pig Skimmer Oil-Only Absorbent Sock — Seal Label (LBL100), Ext. dia. 50 gal Drum Pig 30RE21 
(SKM203), (5) 48 in L x Ext. dia. 3 in Pig Skimmer 23 in x 45.4 in H Pig Wheeled 
Oil-Only Absorbent Sock (104PS), (56) 11.8 in W x Overpack Salvage Drum 
"E L Pig FR40 Al Purpose wee) (wit 0) (PAK48(9) WH), Instructions 
in Lx 15 in W Oil-Only Pads x3in mm i 
36 gal W iani Socis, (б) gin L x9 n W els Only Pillows Goggles, Nitrile Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 30 gal Drum Brady SPC 42X745 
38 ga o W ДЕ Only Pads, (8) 18 ^ x ТЕП W Pillows 5 Goggles, Nitrile Gloves (5) Disposal Bags, Handbook 55 gal Drum Absorbents 42X720 
(10) 36 in W x 60 in H 
Polyethylene Disposal Bags 
(10) 3 in D x 10 ft L Oil-Only Absorbent Boom (BOM406), (BAG20-1L), (6) 2 in W x 6 
52 ga (3) 5 in D x 10 ft L Oil-Only Absorbent Boom (BOM405), — in L Tamper Proof Seal Label 95 gal Drum Pig 30RD92 
(60) 15 in W x 20 in L Oil-Only Absorbent Pad (MAT214) (LBL100), Ext. dia. 31.38 in x 41% 
in H Pig Overpack Salvage Drum 
: А (РАК 72-5) WH), Instructions 
55 gal ШК А Don Sodio Goggles, Pair of Nitrile Gloves (5) Disposal Bags, Handbook ^ 65galDrum Condor 357702 |  35ZT03 
1854 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
Spill Kits 


«rz Qil-Only Spill Kits 


These kits contain supplies and sorbents to clean up oil-based liquid spills without absorbing water. 


Volume Overpack Item 
Absorbed Per Kit Sorbents Included PPE Included Additional Components Included Drum Included Brand No. 
UN-Rated Overpack Drum Spill Kits and Refills (Cont.) 

100) 19 in L x 15 in W Oil-Only Pads, (7) 12 ft L x 3 in m ; Brady SPC 
63 ga Oil-Only Socks, (7) 18 in Lx 18 in W Oil-Only Pillows Goggles, Nitrile Gloves (5) Disposal Bags, Handbook 65galDrum  Absorbents 42X750 
67 ga A Pads 112,4 Soaks, AN Goggles, Pair of Nitrile Gloves (10) Disposal Bags, Handbook ^ 95galDrum Condor 357104 
(110) 19 in Lx 15 in W Oil-Only Pads, (12) 4 ft L x 
75 gal 3 in W Oil-Only Pillows, (8) 12 ft L x 3 in W Oil-Only Goggles, Nitrile Gloves (10) Disposal Bags, Handbook 95 gal Drum 42X717 
Socks, (8) 18 in L x 18 in W Oil-Only Pillows Brady SPC 
(110) 15 in W x 19 in L Oil-Only Pads, (12) 3 in Dia. Absorbents 
82 gal x 4 ft L Oil-Only Socks, (8) 18 in L x 18 in W Oil-Only Goggles, Nitrile Gloves (10) Disposal Bags, Handbook 95 gal Drum 5UZ71 
Pillows, (8) 3 in Dia. x 12 ft L Oil-Only Socks 
UN-Rated Spill Kits in a Drum and Refill Р 3 
32 gal (2) Oil-Only Socks, (4) Oil-Only Pillows, (50) Oil-Only Pads Goggles, Pair of Nitrile Gloves (6) Disposal Bags, Handbook 55 gal Drum Condor 357899 
(4) З in Dia. x 12 ft L Oil-Only Socks, (50) 15 in W x 19 in m А Brady SPC 
40 ga L Oil-Only Pads, (8) 18 in L x 18 in W Oil-Only Pillows Goggles, Nitrile Gloves (5) Disposal Bags, Handbook 55gal Drum дрогрепі 30770 
i 4) Disposal Bags and Ties, (6) 
(10) Absorbent Socks, (100) Absorbent (2) Pair of Gloves, (2) А 
49 да Pads, (5) Absorbent Pillows Pair of Goggles ЫШ К КИИ Drum Not Included Spilltech 443028 
Spill Kits in a Bag А - қ р 
5 gal (10) TA ега ads (2 Pair of Nitrile Gloves Disposal Bag, Instruction Sheet Drum Not Included UEM 3WNF4 
(5) 18 in W x 30 in H Polyethylene 
А А Disposal Bags (BAG20-1S), 3 Жіп 
(3) 3 in D x 48 in L Oil-Only Absorbent Socks, A i BH p. “NS 8 
, T T pron, Economy Goggle D x 1 3⁄4 in H Pig Plug-N-Seal No A 
7 gal (30) 15 in W x 20 in L Oil-Only Absorbent Pad, (GLS290-AF), Neoprene Glove Freeze Patching Paste (PTY237), Drum Not Included Pig 452L31 
Pig Dry Loose Absorbent in Spill Pouch 5 gal Collapsible Container, 
Instructions, Lightstick, Vinyl Bag 
Spill Kits in a Bucket А 
(2) Disposal Bags and Ties, 
5 gal 10) Absorbent Pads, (2) Absorbent Socks Pair of Gloves, Safety Goggles 6) Tamper Proof Seals, Drum Not Included Spilltech 443030 
9 y Gogg р р 
: | _ hite Overpack Bucket 
9 gal ШЕ in PE. ШҮ Nitrile Gloves Disposal Bag, Instruction Sheet Drum Not Included rady DN 2NCN7 
Spill Kit in a Mohile Can 
(2) 10 ft L x Ext. dia. 3 in Pig Skimmer Oil-Only Absorbent (5) 18 in W x 30 in H Polyethylene 
Sock (SKM203), (2) Pig Oil-Only Lite-Dry Loose Disposal Bags (BAG20-1S), (6) 2 
40 gal Absorbent (PLP410), (4) 48 in L x Ext. dia. 3 in Pig — іп W x 6 in L Tamper Proof Seal Drum Not Included Pig 30RE19 
Oil-Only Absorbent Sock (SKM210), (70) 20 in L x 15 Label (LBL100), Instructions, 
in W Pig STAT-MAT Oil-Only Absorbent Pad (MAT214) Plastic Container with Wheels 
GD о Б 
Harsh Chemical & EN 
Spill Kits 436N15 ! m 30RE83 
Kits provide essential supplies and e p 
Sorbents to clean up chemical spills. 352881 436M96 
Volume Overpack 
Absorbed Drum Item 
Per Kit Sorbents Included PPE Included Additional Components Included Included Brand No. 
UN-Rated Overpack Drum Spill Kit and Refill 
(12) 3 in D x 46 in L Chemical Sock (124CR), (2) Ext. dia. 5 in x А ; ; 
10 ft L Pig HazMat Chemical Absorbent Dike nt 010), (6) 3 in ge BAG2O-1T) КИИНЕ ШЫН 
63 gal D x 10 ft L Absorbent Chemical Sock (Pig301), (7) 17 in W x 16 — 9 P Н тре! Pig 30RE86 
i 4 i pi Proof Seal Label (LBL100), 95 gal High Visibility Included 
in Lx 2 in Н Harsh Chemical Absorbent Pillow (HR7015), (75) 15 Container with Nonthreaded Lid. Instructions 
in W x 20 in L Harsh Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301) d 
"m— (10) 1 19 in Pads, (2) 3 in x 4 ft Sock Goggles, P Drum Not Brady SPC 
5 in x 19 in Pads, inx ‘ocks, oggles, Pair ; А rum Not Brady 
5 gal ae 2, Base Neutralizer Shaler ни ЕШІІ: Gloves (2) Disposal Bags, Hazmat, Instruction Sheet, Scoop Included Absorbents 42Х761 
arsh Chemical Pads, (2) Harsh Chemical oggles, Pair o А 
14 gal Socks, Harsh Chemical Pillows ШІ: Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 20 gal Drum шш 357881 
(12) 15 іп W x 19 in L Harsh Chemical Pads, (2) 18 in х 18 in W 000165, Nitrile i Brady SP 
16 gal Harsh Chemical Pillows, (3) 3 in Dia. x 12 t L Harsh Chemical Socks Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 20 gal Drum Absorbents 50766 
(4) 17 in W x 16 in L x 2 in Н Harsh Chemical Absorbent Pillow ; i i 
(HR7015), (40) 12% in W x 13 in L Polypropylene Wipers, УК КИШИЛЕ | 
27 ga 40) 15 in W x 20 in L Harsh Chemical Absorbent Mat Pad — Label (LBL100) Ext. dia. 23 in x 45.4 in H Pig Wheeled 50 gal Drum Pig 30RE88 
(MAT301), (5) 3 in D x 10 ft L Absorbent Chemical Sock (Pig301), Overpack Salvage Drum (PAK48(9) WH), Instructions 
(5) 3 in D x 46 in L Absorbent Chemical Sock (124CR) с : 
(25) Harsh Chemical Pads, (3) Harsh Chemical oggles, Pair of i 
29 ga Pillows, (3) Harsh Chemical Socks Nitrile Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 30 gal Drum Condor 357883 
(2) Harsh Chemicals Socks, (4) Harsh Chemicals Goggles, Pair of ; 
32 да Pillows, (50) Harsh Chemicals Pads Nitrile Gloves (6) Disposal Bags, Handbook 56 gal Drum 357886 
(25) 19 in L x 15 in W Harsh Chemical Pads, (6) 12 ft L x 3 Goggles, Nitrile А Brady SPC 
36 ба in W Harsh Chemical Socks, (6) 9 in L x 9 in W Pillows Gloves (3) Disposal Bags, Handbook 30 gal Drum absorbents 42X744 
(110) Harsh Chemicals Pads, (12) 4 in L x3 in D Goggles, Pair of 
67 ga Harsh Chemicals Socks, (4) 12 in L x 3 in D Harsh Nr Gloves (10) Disposal Bags, Handbook 95 gal Drum Condor 35ZR90 
Chemicals Socks, (4) Harsh Chemicals Pillows 
(110) 15 in W x 19 in L Harsh Chemical Pads, (12) 3 in Dia. ан 
82 ga x 4 ft L Harsh Chemical Socks, (8) 18 in L x 18 in W Harsh Goggles, Nitrile (10) Disposal Bags, Handbook 95 gal Drum Brady SPC suzgg 
Chemical Pillows, (8) 3 in Dia. x 12 ft L Harsh Chemical Socks 
Spill Kits in a Bag s 1 
3 gal (10) 15 n xis in LT D : inx af ав , Pair Goggles, Pair Disposal Bag Included Brady SPC 436N15 
i 5i i Я pP F - Absorb 
5 gal = д. inp x4 ftt arsh Chemicals боде s с Pair of Nitrile Gloves Disposal Bag, Instruction Sheet ТШІП ded sorbents swNF3 
in W x 20 in L Pig Harsh Chemical Absorbent | А | | 
T Mat Pad (MATSON), (4) X. Da луде Pi — ABN DC d AE 
Harsh Chemical Absorbent Sock (124CR) i ш 
(32) 15 in W x 19 in L Chemical Pads, (5) 3 in Dia. x 12 ft Goggles, Nitrile А Drum Not Brady SPC 
15 gal L Chemical Socks, 18 in L x 18 in W Chemical Pillow Gloves (2) Disposal Bags ncluded Absorbents 42Х796 
Spill Kits ina Bucket | 4 Е Н 
9 gal (10) п Ш хэт aran Chemical Pads, (9) Pairs Pair of Nitrile Gloves (2) Disposal Bags, Instruction Sheet rum No Condor 436M96 
Spill Kit in a Mobile Can 
(2) 3 in D x 10 ft L Absorbent Sock (Pig301), (2) PigHarsh (5) 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal 
Chemical Loose Absorbent (HA8010), (4) 3 in D x 46 = Bags (BAG20-1S), (6) 2 in W x 6 in L Tamper Drum No ; 
34 gal Pi 30RE85 
9 іп L Absorbent Sock (124CR), (70) 15 in W x 20 in L Proof Seal Label (LBL100), Instructions, ncluded 9 
Harsh Chemical Absorbent Mat Pad (MAT301) Plastic Container with Wheels 
— Ec) 15 in W x 20 in L PIG HazMat Ch | Absorb A E 
in W x 20 in azMat Chemical Absorbent pron, Economy 36 in W x 60 in H Pol , 
"e А (6 yethylene Disposal Bags Drum Мо " 
5 gal Mat Pad (MAT302), (3) Ext. dia 3 in x 46 in L PIG Goggle (GLS290 (Bag201-L), Vacuum Sealed Foil Bag ncluded Pig 30RE83 


HazMat Chemical Absorbent Sock (124CR) 


AF), Neoprene Glove 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


[сото] SPC) 69 КА 


Refill 


Item No. 


35ZT05 
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55VE18 


Biohazardous Liquid & 
Bodily Fluid Spill Kits 


Portable kits contain supplies and absorbent material to clean up bodily fluid spills. Chemotherapy 
drug spill kits contain supplies for cleaning up cytotoxic chemicals found in chemotherapy drugs. 


Volume 
Absorbed Item 
Per Kit Sorbents Included PPE Included Additional Components Included Brand No. 
Bodily Fluid Spill Kits 
436N04 ag А 
(3) 10 in W x 13 in L Absorbent i А 
370z Маі Pads, З oz Sheen Clean Loose Pair of 12 in L Nitrile Gloves Plohazard Waste Bag, Disposable Scoop — руу 55үЕ18 
Absorbent, Surface Sanitizing Wipe S = рег, 9 IP 
А А Each Long Sleeve Gown i i 
E Benzalkonium Chloride ; H Нац 4 іп Scoop/Scraper, Benzalkonium - 
Towelette, Disinfectant Cloth Mask with Shield Rair ш дщ соп 38 
Z. Zi tructions, Re 
(3) Paper Towels, BZK Towelette, 2. Др bag, instructions, 
— Pick Up Powder, Sani-Cloth Pair Exam Gloves Waning Tey BUDE aonr — 3ZDW1 
Germicidal Cleanser Spatula, Trash Bag with Tie 
Bucket 
(10) 15 in x 19 in Barrier Backed Pads, Goggles, Neoprene Apron, : Brady SPC 
9gal p Bag Granular, 801 Sanitary Wipes Pair Neoprene Gloves (2) Disposal Bags, Scoop and Scraper Absorbents 436N04 
(20) 9 in x 12 in PIG HazMat Mat (4)Biohazard Bags and Ties, (4) 
Pad, (6) Sanitizing Surface Wipes, 4 (2) Apron, (2) Neoprene Glove, 9 mind ; 
9 gal Ib. Container PIG Absorb-and-Lock Tem Goggles (GLS290-AF) Scraper and Scoop, (6) Sanitizing Hand Pig 45GN69 
Bio-Fluids Absorbent (PLP503) Wipes, 3.5 gal Pall, Instructions 
Carrying Case 
— — Protective Apparel Disinfectant, Spill Clean Up — 49H356 
(10) 9 in x 12 in Pig Haz-Mat Mat А , 
3 51 oz Fas, Dry wiping оі, папа inis Besa [m jo ШЕН sonde Pig 452L65 
[o cloth surface Wipe ' Faceshield with mask Sheet, Scraper and scoop 
Chemotherapy Drug Spill Kits 
DUE Bag 
! (2) 20 in Lx 15 in W (2) Nitrile Gloves, (3) Aprons, 3 " ч 
55CH30 E 3L De y Drugs Fads oy ШАГ ot Boot (наз (2) Ties, (3) Disposal Bags Pig S5CH30 
ў 5) 20 in Lx 15 in itrile Gloves, prons, қ " А 
— -- 6L Chemotherapy Drugs Pads Pair of Boot Covers (2) Ties, (3) Disposal Bags Pig S5CH31 
These kits contain essential sorbents and products to clean up and safely dispose of spilled fuels or flammable liquids. 
Volume 
55VE14 Absorbed Additional Item 
Description UN Rating Per Kit Sorbents Included PPE Included Components Included Мо. 
UN-Rated (150) 15 in x 20 in Stat Mat Absorbent Pads, (6) Dry (4) Aprons, (4) (19 36 in x 60 in 
Loose Absorbents in Spill Pouches, (6) External dia 3 in Economy Goggles, _ Polyethylene Disposal 
Overpack Drum UNTH2/YS45/S 42 gal x 10 ft Static-Dissipative Absorbent Socks, (8) External (4) Pairs of 13 іп Bags, (2) Caution Tapes, 55VE14 
р dia 3 in x 48 in Static-Dissipative Absorbent Socks Neoprene Gloves (2) Dustpan/Brooms 
i i 5) 18 in x 30 in 
"TET E (25) 15 in x 20 in Stat-Mat Absorbent Pads, (4) Dry Apron, Economy ( A 
Spill Kitina UN- UNtH2/Y40/S — 8gal ^ Loose Absorbents In Spill Pouches, (4) External dia Goggle, Pair of 13 т Polyethylene Disposal вун; 
3 in x 48 in Static-Dissipative Absorbent Socks L Neoprene Gloves Dustpan/Broom i 
Kits contain supplies to contain, clean up, and dispose of mercury spills. 69 
30RFO4 Volume Item 
Description UN Rating Absorbed Per Kit Sorbents Included PPE Included Additional Components Included No. 
Mercun (1) Safety (6) Collection Vials, (6) Scoop/Spatulas, (7) 
Spill Шу 6 о2 (6) Pre-moistened Wipes Glasses, (6) Pair Plastic Zip Closure Bags, Butyl Rubber Tape (Roll), 30RE72 
p Nitrile Gloves Storage/Carrying Case, Vacuum Hand Pump 
8 v2 in W x 9 in L PIG i i Н 
UN-Rated А A 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags 
Mercury UN1H2/Y6/S 35 oz Mercury Cleanup Wipers 18 mil. Gloves, — (Bag201-S), Dust Pan and Hand Broom, Instructions, 30RF04 
ИК (WIP1404), PIG Mercury Goggles И Р 
Spill Kit Absorbent Powder (PLP602) Polyethylene Container and Lid, Spatula 
pig | 774 Volume 
ы Е Cabinet Absorbed Item 
Spill Cabinets Description | Size Per Kit Sorbents Included Additional Components Included Brand Мо. 
Universal 
inh-vieihili 4 (10) 10 in W x 10 in L x 2 in H Pig Universal i i 
High visibility yellow metal cabinets | - 30 Vie in Hx Absorbent Pillow (PIL204), (56) 11.8 in (5) eo 
contain sorbents and supplies for cleaning Cabinet AUN. 12 ga REA n ү All-Purpose Wipers | Emergency Phone Number Pig 308029 
8 m i ^e in А іп W x 13 in L Pig Absorben n 
up water and oil-based spills. 352706 Mat Pad in Dispenser Box (MAT251) Label, Steel Storage Cabinet 
also includes PPE goggles and a pair of 32 Vain HX (2) 3 in D x 48 in L Sock, (3) 3 in D x 10 ft (10) 18 in W x 30 in H Polyethylene 
nitrile gloves. Wall 14 %inW 17 ga L Sock, (56) 11.8 in W x 13 in L Pig РВ40 Disposal Bags, 20 in W x 14% in Pi 30RD38 
g * Cabinet X 20 inD 9 All-Purpose Wipers, (8) 10 in W x 10 inL x 2 D x 32% in H Pig Empty Cabinet, 9 
in H Pillow, (80) 10 in W x 13 in L Mat Pad Emergency Phone Number Label 
A i (10) 36 in W x 60 in H Polyethylene 
78 Vo inH eigen Dot TOLL Sock (16) S тр хав Disposal Bags, (6) 2 in Wx 6 in L 
Floor x26inWx 60gal 4115005, (50) 11.8in Wx 13 іп. Pig PR4O Tamper Proof Seal Label, 26inWx Pig 308037 
Cabinet n ga! All-Purpose Wipers, (60) 15 in W x 20 in L Mat Imp рэва але, 9 
36 “іп Pad, (8) 17 in Wx 21 in Lx 2 in H Pillow 36% in L x 78% in H Pig Empty Spill 
30RD38 Ы Response Cabinet, Instructions 
Oil-Only 
Wall 32 % in Hx (10) Oil-Only Pillows, (2) 4 in L x 3 in 
Cabinet 14%inW — 17 ga D Oil-Only Socks, (25) Oil-Only Pads, (5) Disposal Bags Condor 35ZT06 
x19 іп 8 in Lx 3 in D Oil-Only Sock 
Universal Cabinet Refill Kit 
(2) 3 in Dia. x 48 in L Pig Blue Absorbent 
Spill Sock (4048), (3) 3 in Dia. x 10 ft L Pig Blue 
Cabinet Absorbent Sock (Pig202), (56) 11.8 in W x 13 (10) 18 in W x 30 in H Polyethylene 
Refill for — 17 gal in L Pig PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), Disposal Bags (BAG20-1S), Pig 308080 
Use With (8) 10 in W x 10 in L Pig Absorbent Pillow Emergency Phone Number Label 
30RD38 (PIL204), (80) 10 in W x 13 in L Pig Absorbent 


Mat Pad in Dispenser Box (MÁT251) 
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Q 
ULTRATECH 


EAGLE ® E > 


Plastic Spill Containment Pallets 


= Supports EPA Compliance 40 CFR 264.175 
= Supports SPCC Compliance 

» Black grate color 

» Nonmodular, except 3KN24 is Modular 


Pallets hold drums and other containers and have a 
containment sump that captures liquid spills. 


Low-Profile Plastic Spill Pallets— Are not as 
tall as standard pallets, making it easier to load and 
unload drums on and off of them. They also make it 
easier to dispense liquids from drums. These pallets 
meet necessary spill containment requirements. 
Plastic Spill Pallets—Have a built-in containment 
sump that captures liquid spills from drums and 
containers. Pallets have grated flooring that can be 
removed and cleaned. 

Flexible Sidewall Plastic Spill Pallets—Have 

a rugged, PVC fabric sump that reduces the 


unassembled size of the unit, and makes it easier to 
Store, transport, and ship. 

Nestable Plastic Floor Pallets—Can be stacked to 
save space. The removable grating aids cleanup and 
inspection. They can be moved with a forklift when 
Stacked together. 

Inline Plastic Spill Pallets—Save floor space and 
make drum handling easier. They are connected to a 
spill-deck sump to contain liquids. 

Fluorinated Plastic Spill Pallets—Get treated with 
a process that makes them compatible with aggres- 
sive chemicals and certain chlorinated solvents. 
Plastic Spill Pallet with Removable Sump— 
Combination of a forkliftable sump and forkliftable 
pallet: allows the loaded pallet to be lifted off the sump 
and transported while the sump remains in place. 


Note: Products do not include any pictured containers. 


WITH DRAIN WITHOUT DRAIN 
Spill Load Pallet Indoor/ Forklift Mfr. Item Mfr. Item 
Cap. cap, Dim. Color Outdoor Use Pockets Brand Model No. Model No. 
Low Profile Plastic Spill Pallets 
For Number of 55 gal. Drums: 2 . 
66gal 4,50016 65 %inEx40inWx8%inH Yellow Indoor, Outdoor 2-Way Ultratech| 9611 53CP34 | 9610  4LNV9 
For Number of 55 gal. Drums: 4 
66 gal 8,000 Ib Black Indoor 2-Way Eagle 1645B 350073 |1645BND 350074 
66 gal 8,000 Ib A i i Black Indoor 2-Way Condor) 1645BC 45ү795 1645BNDC 45YZ94 
66 gal 8,0001b 9| in Lx51 in Wx8 in H-Yellow indoor  2-Way Eagle | 1645  3KN28| — = 
66 gal 8,000 Ib Yellow Indoor 4-Way Eagle — — 1645ND 350075 
75gal 90000 62inLx62inWx8%inH Yellow Indoor, Outdoor 4-Way Ultratech) 9631 53CP36 | 9630 4LNW1 
Plastic Spill Pallets 
For Numher of 55 gal. Drums: 1 
62gal 80010 ^ 40inLx40inWx12inH Yellow Indoor, Outdoor 2-Way Ultratech| 9607 53CP33 | 9606 4LNR4 
For Number of 55 gal. Drums: 2 
66 gal 3,000 1b 53inLx29inWx16%inH Yellow Outdoor 2-Way Ultratech = — 1010 8UL63 
66 gal 4,000 Ib 26 Vin Lx 51 in Black ndoor 2-Way Eagle 16208 350056 16208М0 350057 
66 gal 4,000 Ib Мух із и inH Black ndoor 2-Way Condor| 1620BC 45Ү293 1620BNDC 45Y292 
66 gal 4,000 Ib Yellow ndoor 2-Way Eagle 1620 3KN24 | 1620ND 350058 
For Number of 55 gal. Drums: 4 
66gal 6,000 lb 53inLx53inWx11%inH Yellow Indoor, Outdoor 4-Way Ultratech — — 1000 9NPDO 
132 да! 8,000 Ib 51inLx52 ^in Black ndoor 2-Way Eagle 16408 350070 | 1640BND 350071 
132 gal 8,000 Ib Wx1334inH Black ndoor 2-Way Condor| 1640BC 45Ү297 1640BNDC 45YZ96 
132 gal 8,000 Ib Yellow ndoor 2-Way Eagle 1640 350069 | 1640ND 350072 
Flexible Sidewall Plastic Spill Pallets 
For Number of 55 gal. Drums: 2 
66 gal 1,200 Ib Yellow ndoor EM Ultratech) 1345 43Y749 = == 
48inLx24 in Wx14 inH No 
66 gal 1,200 Ib Yellow Indoor, Outdoor Pockets Ultratech = = 1340  43Y748 
For Number of 55 gal. Drums: 4 
66 gal 2,40010 48inLx48inWx7inH Yellow ndoor Emm Ultratech) 1346 43Y751 1341 43Y750 
Nestable Plastic Spill Pallets 
For Number of 55 gal. Drums: 2 
Т Nn 
66 gal 2,000 Ib DE ES A Yellow Indoor, Outdoor 4-Way ENPAC |5222-YE-D 31DL82 | 5222-YE 310181 
For Number of 55 gal. Drums: 4 i 
66gal 60000 51inLx5tinWx10inH Yellow Indoor, Outdoor 2-Way Ultratech) 1231 53CP28 | 1230 53СР27 
Inline Plastic Spill Pallets 
For Number of 55 gal. Drums: 3 
66 gal 4,500Ib 83inL x34 %inWx8%inH Yellow Indoor, Outdoor 2-Way Ultratech| 9627 53CP35 | 9626 9M443 
763A in L x 26 74 
78 gal 6,000 Ib in Wx 15inH Yellow Indoor 4-Way Eagle | 1630GRAI 3КМ28 = = 
WITH DRAIN WITHOUT DRAIN 
Spill Load Pallet Indoor/ Forklift Mfr. Item Mfr. Item 
Cap. Cap. Dim. Color Outdoor Use Pockets Brand | Model No. Model No. 
Fluorinated Plastic Spill Pallets 
For Number of 55 gal. Drums: 2 
66 gal 3,0001 53inLx29inWx16%inH Blue Indoor, Outdoor 2-Way Ultratech | 1213 — 53CP30 | 1212 53CP29 
For Number of 55 gal. Drums: 4 
66 gal 6,0001І! ^ 51inLx51inWx10inH Blue Indoor, Outdoor 2-Way Ultratech | 1232 53СР32 | 1233 53CP31 
Plastic Spill Pallet with Removable Sump 
85 gal 6,5001) 5tinLx51inWx17%inH Red Indoor Outdoor 4-Way Ultratech | — — 0801 4LNU5 
EAGLE ® 
ШТЕЛТЕН See 
Ramps connect to spill pallets and make loading and unloading drums and 
containers easier while also helping to minimize injuries. 
Load Compatible Spill For Use With Mfr. Item 
Cap. i Dim. : Containment Ht. Color Mfr. Model No. Brand Model No. 
68 1⁄2 in L x 28% i 
700 Ib in Wx12inH 12in Black 9607, 9606 Ultratech 0678 A4LNR5 
55 i^ in L x 28 % i 9611, 9610, 9631, 
700 Ib in W x83 in H 8in Black 9630, 1231, 1230 Ultratech 676 3FTZ2 
1,500 Ib P 8 in Yellow 1645 Eagle 1689  4RF65 
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Outdoor Plastic Spill Taste Pallets 

= Supports EPA Compliance 40 CFR 264.175 

= Supports SPCC Compliance 

= Black grate color 

= Nonmodular, except 3FTY5 is Modular 

Outdoor spill pallets have a shed or cover used to store drums, tanks, totes, and other 
containers securely. They also feature a containment sump that captures liquid spills. 
Hardcover Plastic Spill Pallets with Rolltop & Double Doors—Have a roll-top 
door that is used to access drums and containers. Double doors allow easy loading 
and unloading of drums. 

Hardcover Plastic Spill Pallets with Rolltop Door—Feature a roll-top door that is 
used to access drums and containers. 

Hardcover Plastic Spill Pallets with Gull-Wing Doors—Are built with gull-wing 
doors that are hinged at the top and swing up to open. 

Softcover Plastic Spill Pallet—Holds up to four 55-gal. drums. It has a durable 
soft-top cover that protects it from the elements. 

Hardsided Plastic Spill Containment Hut with Double Doors—Stores up to four 
55-gal. drums. It is constructed of high-density polyethylene and has four-way forklift 
pockets, vented doors, and removable grating and top hooks for moving. 


Spill Load Pallet — Includes Indoor/ Forklift 

Cap. Cap Color Drain Outdoor Use Pockets Brand 
Hardcover Plastic Spill Pallets with Rolltop & Double Doors 
For Number of 55 gal. Drums: 2 


66 gal 4,500 lb 67 %inLx41% Yellow Yes Outdoor 2-Way Ultratech 
66 gal 4,500 Ib in W x 74 in H Yellow No Outdoor 2-Way Ultratech 
For Number of 55 gal. Drums: 4 
78 да 9,000 Ib 64 % in L x 62 Yellow Yes Outdoor 2-Way Ultratech 
75 08 9,000 Ib in W x79 in H Yellow No Outdoor 2-Way Ultratech 
For Number of 55 gal. Drums: 8 
75 gal 9,000 Ib 126 in L x 62 in Yellow Yes Outdoor No Pockets — Ultratech 
75 gal 9,000 Ib Wx 79 inH Yellow No Outdoor No Pockets Ultratech 
Hardcover Plastic Spill Pallets with Rolltop Door 
For Number of 55 gal. Drums: 1 
70 gal 800 Ib 36 in L x 36 in Yellow Yes Outdoor No POE Ultratech 
70 ga 800 Ib Wx66 in H Yellow No Outdoor Shoulder Ultratech 


For Number of 55 gal. Drums: 2 
58gal  10001b боті x 37 Hin Black Yes Indoor, Outdoor 4-М/ау Condor 


58 gal 1,000 Ib ; Black No Indoor, Outdoor 4-Мау Condor 

58gal 20001.  WX7/2*4InH -Yelow — No indoor Outdoor  4-Way  ENPAC 
For Numher of 55 gal. Drums: 4 

66 gal 2,000 Ib 65 in LX 65 in Black Yes Indoor, Outdoor 4-М/ау Condor 

66gal ^ 2,000 Ib Wx69inH Black No Indoor, Outdoor 4-Мау Condor 

66 gal _ 6,000 Ib 'ellow No Indoor, Outdoor 4-Мау ENPAC 


Hardcover Plastic Spill Pallets with Gull-Wing Doors 
For Number of 55 gal. Drums: 2 
57 in Lx 30 12 in 


66 gal 3,000 Ib Мух 63 3^ in H Yellow No Outdoor 2-Way Ultratech 
For Number of 55 gal. Drums: 4 
66 gal 6,000 Ib ОШ Hd H Yellow No Outdoor 4-Way Ultratech 


Softcover Plastic Spill Pallet 
For Number of 55 gal. Drums: 4 
66 gal 8,000 Ib an E n Yellow Yes Outdoor 4-Way Eagle 
Hardsided Plastic Spill Containment Hut with Double Doors 
For Number of 55 gal. Drums: 4 


66gal 80005 57701657 Vellow No Outdoor  4-Way Eagle 


(Qo 
ULTRATECH 


EAGLE ® 


3 3FTZ2 4RF65 
— 


Rolltop 8. Double Doors 
3FTY1 


Rolltop Door 


5VD51 

Mfr. Item 

Model No. 
9613 3FTY2 
9612 3FTY1 
9637 3FTY4 
9636 3FTY3 
9651 3FTY6 
9650 3FTY5 
9641 3FTX9 
9640 3FTX8 


4062-BD-D-C 45YX91 
4062-BD-C 45ҮХ90 
4062-YE — 5VD50 


4064-BD-D-C 45YX93 
4064-BD-C 45ҮХ92 
4064-YE — 5VD51 


1082 8ZEP8 


1080 9CG52 


1645STC 521043 


1649 5PW03 


Plastic Ramps & Extender for Outdoor Spill Pallets 


Plastic Ramps connect to spill pallets and make loading and unloading drums and containers easier while 
also helping to minimize injuries. Ramp Extender works with 5VDV3 to raise the ramp to a proper height. 


Load Compatible Spill For Use With 

Cap. Dim. Containment Ht. Color Mfr. Model No. Brand 
Plastic Ramps 

А i А А 9613, 9612, 9637, 

70010 55 о in Lx 28 1⁄2 in W x 8 34 in H 8in Black 9636, 9650, 9651 Ultratech 
1,500 Ib 45 Vb in L x 32 in W x 8 in H 8in Yellow 1649, 1645 Eagle 
1,000 lb 68inLx 30 3⁄4 in W x 12 ^ in H 12 іп Black 4062-YE, 4064-YE ENPAC 
Ramp Extender 

70010 | 29'^inLx8'^inWx5 іН 17 іп Black 4062-YE ENPAC 
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Mfr. Item 
Model No. 

676 3FTZ2 
1689 4RF65 


5039-86 — 5VD53 
5038-BK 5/52 


Find even MORE on Grainger.com? 


Containment 


5РМОЗ 


(Ramp sold 
separately) 


Rolltop Door 
45YX90 


Gull-Wing 
Doors 
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Plastic Plastic Inline Plastic Spill Deck 
Spill Deck Spill Deck 4LNU7 
35U062 45YZ82 


ULTRATECH Е-е EAGLE 9 
TERNATIONAL NG Sea" 


Plastic Spill Containment Decks/Platforms 


= Support EPA Compliance 40 CFR 264.175 Inline Plastic Spill Decks—Save floor space and make 
= Support SPCC Compliance, except 45YZ80 to 45YZ83 drum and container handling easier. These decks are 
= Black grate color commonly used where storage against a wall is preferred. 
Plastic Spill Decks—Suitable for standalone use with small Plastic Spill Decks with Overflow Bladder— 
drums and containers. These decks can be connected with Low-profile saves floor space and makes drum and Plastic Spill Deck with 
other pieces to share spill capacity between units to make a container handling easier. They are connected to a spill- Overflow Bladder 
complete EPA-compliant unit for holding 55-gal. drums. deck sump that has an overflow bladder that automatically SVAR2 
unfurls to provide additional spill containment. 
WITHOUT DRAIN WITH DRAIN 
Spill Load Indoor/ Mfr. Item Mfr. Item 
Cap. Cap. Dim. Pallet Color Outdoor Use Modular Type Forklift Pockets Brand Model No. Model No. 
Plastic Spill Decks 
For Number of 55 gal. Drums: 1 
11gal 1,5001) 257&inL x25 7&in W x 5 9 in H Yellow ndoor, Outdoor Modular No Pockets Ultratech ETIN 3VAR3 — — 
15gal 2,000 Ib Black ndoor Modular No Pockets Condor 1633BC 45Ү780 1633BDC 45Ү781 
15gal 20000 26 1⁄4 in Lx 26 Жіп W x 6 ^ in H Black ndoor Modular No Pockets Eagle 1633B 350062 1633BD 35U063 
15gal 2,000 Ib Yellow ndoor Modular 4-Way Eagle 1633 3PA32 1633D 350064 
For Numher of 55 gal. Drums: 2 
22gal 3,000lb 52 пх 25 76 іпМх5 34 іпН Yellow ndoor, Outdoor Modular No Pockets Ultratech 1086 4LNU3 — — 
30 Г 90001) Black Indoor Modular — 2-Way Ce — | — 16325 — 380098 | 16328 — 390080 
gal 5, b ; А nH ас ndoor odular -Way agle 
30gal 500018 51 in Lx26 14 in Wx 6 Zin Yellow ndoor Modular 2-Way Eagle = = 1632D 35U061 
30 gal 5,0001 Yellow ndoor Modular 4-Way Eagle 1632 4YF76 — — 
For Numher of 55 gal. Drums: 4 
44 gal — 6,000 Ib 52 in L x52 in W x 5 3⁄4 in H Yellow ndoor, Outdoor Modular No Pockets Ultratech 1072 4LNU2 — — 
60 gar 10000 1b Black — — indoor — — Modular —  4-Way Cole — | — 16396 — 380006 Шы 38u00? 
gal ; b А А n ac ndoor odular -Way agle 
&0gal 1000018 51 #inL x51 winWx6 win Yellow ndoor Modular 4-Way Eagle 1635 35U065 1635D 35U068 
60 gal 10,000 Ib Yellow ndoor Modular 4-Way Eagle 1634 4YF77 = — 
For Numher of 55 gal. Drums: 6 
66gal 9,000Ib — 74 ілі х50іпМ/х5 in H Yellow ndoor, Outdoor — Nonmodular No Pockets Ultratech 1175 4LNR2 — — 
88 gal 10,000 Ib Black ndoor Modular 4-Way Condor 1686BC 45Ү788 1686BDC 45Y289 
88gal 10,0001Р 51 ^inLx78 ^in Wx6 ^ in H Black ndoor Modular 4-Way Eagle 1686B 35U080 1686BD 35U081 
88 gal 10,000 Ib Yellow ndoor Modular 4-Way Eagle 1686 3KN32 1686D 350082 
For Numher of 55 gal. Drums: 8 
75gal 1200010 98 “in Lx50inWx5 Y inH Yellow ndoor, Outdoor — Nonmodular No Pockets Ultratech 1075 4LNR3 — — 
121 gal 10,000 Ib Black ndoor Modular 4-Way Condor 1688BC 45Ү790 1688BDC 45Ү791 
121 gal 10,000]b 51 %inLx103inWx6%inH Black ndoor Modular 4-Way Eagle 1688B 35U083 1688BD 35U084 
121 gal 10,000 Ib Yellow ndoor Modular 4-Way Eagle 1688 3KN33 1688D 35U085 
Inline Plastic Spill Decks 
For Numher of 55 gal. Drums: 3 
99gal 45000 77 %inLx25%inWx5%inH Yellow ndoor, Outdoor Modular No Pockets Ultratech 2360 4LNU6 — — 
For Numher of 55 gal. Drums: 4 
60 gal 10,000 Ib Black ndoor Modular 4-Way Condor 1647BC 45Ү786 1647BDC 45Ү787 
60 gal 10,000 ІР 26 1⁄4 in L x 103 1⁄2 in W x 6 ^ in H Black ndoor Modular 4-Way Eagle 1647B 350076 1647BD 35U077 
60 gal 10,000 Ib Yellow ndoor Modular 4-Way Fagle 1647 4RF62 1647D 35U078 
110gal 6,0001. 104 іп x25 76 in Wx 5 іпН Yellow ndoor, Outdoor Modular No Pockets Ultratech 2361 4LNU7 — — 
For Numher of 55 gal. Drums: 5 
121gal 7,500 lb 129 % in Lx 25 біп W x 594 in H Yellow ndoor, Outdoor — Nonmodular No Pockets Ultratech 2333 ШЕШ — — 
For Number of 55 gal. Drums: 6 
66 gal 9.00010 156inLx 25 % in W x 5 74 in H Yellow ndoor Modular No Pockets Ultratech 2334 4LNU9 — — 
Plastic Spill Decks With Overflow Bladder 
For Number of 55 gal. Drums: 1 
тт gal 1,5001) 2576inLx30 ^in W x 5 3⁄4 in H Yellow ndoor Nonmodular No Pockets Ultratech 1320 3VAR2 — — 
For Numher of 55 gal. Drums: 2 
88 gal 3,000 Ib 52 in Lx 26inWx5%inH Yellow ndoor Nonmodular No Pockets Ultratech 2329 4LNT7 — — 
For Numher of 55 gal. Drums: 4 
110gal 6,00010 —52inLx56598inWx5*^inH Yellow Indoor, Outdoor — Nonmodular No Pockets Ultratech 2330 4LNT6 — — 


шишин [Бей] сазы” 
Plastic Ramps & Bladder for Spill Decks/Platforms 


Ramps contain spills and allow for the loading Flexible plastic replacement bladder is an 
and unloading of large tanks and storage drums. attachment that increases sump capacity to 
They connect to spill decks/platforms and make ensure spill decks/platforms are EPA and SPCC 


loading and unloading drums and containers compliant. 4LNT1 
easier while also helping to minimize injuries. 
Load Compatible Spill Mfr. Item 
ap. Dim. Containment Ні. Color For Use With Mfr. Model No. Brand Model No. 
Plastic Ramps 
24 in L x 32 in ; 1086, 1072, 1175, 1075, 2360, 2361, 
600 Ib Wx5%inH 5 Vo in Yellow 2333, 2334, 1320, 2329, 2330 Ultratech 1089 АМТ 
1,500 Ib 45 ^ in Lx 32 8in Black 45YZ80 to 45YZ91 Condor  1689BC 457А01 
15000 in Wx 8 in H gin Black 1632, 1635, 1634, 1686, 1688, 1647 ЕШЕ CUNEO 
Spill For Use With Mfr. Item 
Cap. Dim. Color Mfr. Model No. Brand ^ Model No. 45ZA01 9PRK2 
Flexible Plastic Replacement Bladder 
66gal 66inLx652inWx4YVeinH Yellow 1320, 2329, 2330 Ultratech 6340 9РВК2 
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Plastic IBC Spill Containment Pallets 


= Support EPA Compliance 

40 CFR 264.175 
= Support SPCC Compliance 
= Black grate color 
IBC (Intermediate Bulk Container) spil 
containment pallets hold and store 
IBC containers and are much larger 
than regular spill pallets to accom- 
modate the higher volume of liquid 


Nestable Plastic IBC Spill Pallets—Can 
be stacked to save space. Pallets can be 
moved with a forklift once they are stacked. 
Double Stack Plastic IBC Spill Pallets— 
| Allow users to stack pallets to maximize 
storage. 
Modular Plastic IBC Spill Pallets—Can 
be connected to share capacity. The shared 


Softcover Plastic Spill Pallet 
402D35 


1860 GRAINGER. 
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Nestable capacity allows these pallets to have a lower 
45YX88 found in IBC containers. They have a — profile and smaller footprint than standard 
sump to capture liquids іп the eventa IBC spill pallets. 
container on the pallet leaks or spills. Note: Products do not include any pictured containers. 
Supports 
Spill Load Includes Pallet Indoor/ Forklift NPDES Mfr. Item 
Cap. Cap. Dim. Drain — Color Outdoor Use Pockets Compliance Brand Model No. 
Plastic IBC Spill Pallets 
rM e N Y 4-W. Y ENPAC  5460-YE 310М15 
gal 3, 1 F А 0 ellow -Way 65 - 
330 gal 3,000 ]b 56 é in Lx 56 in W x 48 in H— Yes — Yolow Indoor Outdoor Way Yes  ENPAC 5460-YE-D 31DM16 
365 gal 8,500lb 62inLx62inWx28inH No Yellow і 2-Way No Ultratech 1157 4LNV6 
400 gal 10,00 b Чо — Yelow No Pockets — No — tage - 1683 BAB20 
gal 10, 1 А F 0 'ellow o Pockets 0 agle 
400gal 10,000]p 9/ in LX67inWx26inH.— --ү Yellow Indoor No Pockets No Eagle 1683D 350079 
For Number of IBC: 2 " 
385 gal 8,000 Ib A i i No Yellow 4-Ма Yes ENPA\ 5482-YE 310М20 
385 gal 8000] INL х55 inWx20inH ——ү — Yellow. Indoor, Outdoor —a-way Yes ENPAC 5482-ҮЕ-0 310М21 
400 gal 20,000 ІҺ 77 2inLx1i8inWx20inH Мо Yellow Indoor No Pockets No Eagle 1684 5AB21 
535 gal 8,000 Ib 124 1⁄2 in Lx 61 56 No Yellow 2-Way No Ultratech 1140 4LNP1 
535 gal 8,000 Ib in W x 22 inH Yes — Yellow ndoor. Outdoor 2-Way No Ultratech 1144 4LNP3 
750 gal 8,000 Ib 113 in Lx 71 inWx32inH No Yellow 4-Way Yes ENPAC 5480-ҮЕ 310М18 
750 gal 8,000 Ib Yes Yellow 4-Мау Yes ENPAC 5480-YE-D 310М19 
Nestahle Plastic IBC Spill Pallets 
For Numher of IBC: 1 " " 
385 gal 3,000 Ib =. ; i i No Black 4-Ма Yes ondor 5469-BD-C 45ҮХ88 
385 ga 3,000 Ip. 73 ÎN L X 80 % in W x 29 % in Hype — Black МЕСЕ Ouida 4-Way Yes Condor 5469-В0-0-С 45ҮХ89 
385 gal 38,000 Ib 81 in Lx 75 ^ in Wx 29 inH Yes Yellow * 4-Way Yes ENPAC  5469-YE-D 31DM17 
385 gal 8,000 Ib ? No X Yellow 4-Way Yes ENPAC 5469-ҮЕ АТАП 
Double Stack Plastic IBC Spill Pallets 
For Number of IBC: 1 
400 gal 16,000 Ib 58% in L x 5894 in Wx 33inH — No Yellow — Indoor, Outdoor Мо Pockets No Ultratech 1057 4LNT2 
For Number of IBC: 2 
400 gal 16,0001b 5824 in L x 58 іп Wx 33inH — Yes Yellow — Indoor, Outdoor Мо Pockets No Ultratech 1058 53CN83 
Modular Plastic IBC Spill Pallets 
For Numher of IBC: 2 
280 gal 9,0001) 186 in L x62 in W x 8 3⁄4 in H No Yellow Indoor No Pockets No Ultratech 1125 53CN85 
For Numher of IBC: 3 
355 gal 9,00010 248inL x62 in W x 8 3⁄4 in H No Yellow Indoor No Pockets No Ultratech 1126 53CN86 
For Numher of IBC: 4 
365 gal 9,00010 278inLx62inWx8%inH No Yellow Indoor, Outdoor Мо Pockets No Ultratech 1127 53CN87 
For Number of IBC: 5 
375 gal 9,0000 310inL x62 in Wx 84 in H No Yellow. Indoor No Pockets No Ultratech 1128 53CN88 
Covered Plastic IBC Spill UTRATECH © EAGLE ® 
INTERNATIONAL, INC SSeS" 


Containment Pallets 

= Support EPA Compliance 40 CFR 264.175 

= Support SPCC and NPDES Compliance 

= For outdoor use 

= Black grate color 

Covered IBC (Intermediate Bulk Container) spill pallets are 
used outdoors to protect contents from the elements or 

in areas where unauthorized access is a concern. These 
covered pallets with a sump contain liquids in the event an 
IBC container on the pallet leaks or spills. These pallets are 
larger than regular spill pallets to accommodate the volume 
of IBC containers, and are typically moved with a forklift. 


Hardcover Plastic IBC Spill Pallets with Rolltop and 
Double Doors—Hold and store drums, tanks, totes, and 
other containers. The roll-top and double doors allow easy 
loading and unloading of drums. 

Modular Hardcover Plastic IBC Spill Pallets with 
Rolltop and Double Doors—Can also be connected 
together to share capacity. The shared capacity allows 
these pallets to have a lower profile and smaller footprint 
than standard IBC spill pallets. 

Softcover Plastic IBC Spill Pallets—Are chemical- 
resistant. Their extra wide platform shelf accommodates 
IBC units up to 50 in square. 


For Number 
Spill Load of 55 gal. Includes Forklift Mfr. Item 
ap. ap. Drums Dim. Drain Pallet Color Pockets Brand Model Мо. 
Hardcover Plastic IBC Spill Pallets with Rolltop & Double Doors 
ree gal % пси 1 N Gray, Yell 2-W U h 1162  3FTY7 
gal Я Р А ; 0 ray, Yellow -Way ratec 

365gal 8500 Ib 1 64 Yen L x 62 in W x 96 in H Yes Gray, Yellow 2-Way Ultratech 1161 3FTY8 
For Number of IBC: 2 " 

535 gal 8,500 Ib 2 ; ; ; No Black, Gray, Yellow 2-Ма Ultratech 1148 — 3FTY9 

335 Qa — 8 5001b 2 128 in L x 67 in Wx 96 in H Yes — Black Gray Yellow — -2-Way — Ultratech 1149 — 3FTZ1 
Modular Hardcover Plastic IBC Spill Pallets with Rolltop & Double Doors 
For Numher of IBC: 2 

280 gal 9,000 Ib 2 126 in L x 93 in W x 79 in H No Yellow No Pockets Ultratech 1165 — 4LNR8 
For Number of IBC: 3 

355 gal 9,000 Ib 3 188 in L x 93 in W x 79 in H No Black, Gray, Yellow Мо Pockets Ultratech 1166 — 9bE472 
For Numher of IBC: 4 

365 gal 9,000 Ib 4 250 in L x 93 in W x 79 in H No Black, Gray, Yellow Мо Pockets Ultratech 1167 8PKU8 
For Number of IBC: 5 

375 gal 9,000 Ib 5 312 in Lx 62 in W x 79 in H No Black, Gray, Yellow Мо Pockets Ultratech 1168 8EKJO 
Softcover Plastic IBC Spill Pallets 
For Number of IBC: 1 

400 gal 10,000 Ib 0 67 1964 in х 84 3 іп Мх 91 7&inH Мо Yellow No Pockets Eagle 1683STC 402035 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Spill Containment 
IBC T t Di H S t Rue ENPAG 
ote Dispensing systems GIANT 
= Support EPA Compliance 40 CFR 264.175 Dispensing systems hold IBC (Intermediate Bulk Container) totes to facilitate 
= Support SPCC Compliance dispensing of liquids. These systems include a spill pallet base that contains 
= 491N37 and 491N38 support spills and a tote stand to place the IBC tote upon. 
NPDES Compliance Note: Product does not include any pictured containers. 
Number 
of IBC — Spill Load Drain Product Pallet Indoor/ Forklift Mfr. Item 
Totes Сар. Cap. Color Included Weight Dim. Outdoor Use Pockets Brand Model No. 
Steel Grate and Body Material 
1 400 gal 10,000 Ib Gray Yes 70210 76inLx51 in Wx29inH Indoor 4-Way Little Giant SST-IBC 4UDX5 
2 400041 10,000 |Һ Gray Yes 70215 99inLx51inWXx23inH Indoor 4-Way Little Giant — SST-IBC-2 — 4UDX6 
Polyethylene Grate and Body Material 
330gal  8,000]b — Yellow No 22018 — 72inx98inx17 Ўй іп Indoor, Outdoor 4-Мау ENPAC 5483-YE — 491N37 Polyethylene 
2 330 gal — 8,000 Ib Yellow Yes 2201! 72іпх98іпх 17 ^in Indoor, Outdoor 4-Way ENPAC 5483-YE-D — 491N38 491N37 
Plastic Modular Drum & Pail Dispensing Racks 3- uem 
= Support EPA Compliance oie, 
40 CFR 264.175 at Drums/ Spill cu pus In Forklift Mfr. Item 
ontainers Product Type ap. ap. ump Pockets Model No. 
= Support NPDES and ENPAC Modular Drum Dis; nis Racks 
SPCC Compliance 1 Add-On Вас — 800b No - 6007-YE 3NJN7 
А 1 Васк Ваѕе 66 gal 1,600 15 Yes — 6006-YE 3NJN6 
= For indoor or outdoor use 2 c, Ait On Rack — 150010 No — 6002ҮЕ  3КР17 
i i ы 2 omplete Rack System 66 gal 1,60010 Yes -- 600673-YE АТА16 r 
Racks provide horizontal 55-gal. 2 Rack Base” 102 ga 3000]b Yes  —  6000-YE — 3KP16 
drum storage for easy dispensing —— Shel memes 60037 ЗКРІВ ENPAC? Ultratech? 
i i : i ratech Modular Drum Dispensing Racks с let с let 
and spill containment The base is 1 66 gal 750] Yes Yes ЭЗИ? 53CN69 p omp ote » omp ete 
designed to contain spills that may батро Rack System 66gal 7501b Yes Yes 2386 53CN68 A TAG em ANTO 
ina di i 66 gal 1,5000 Yes Yes 2384 53CN71 
occur during dispensing. Platform 68 gal 150015 — Yes — Yes 2383 ЁЗЕН 
b 
b 
b 


2 

Р 4 2 
sections can be linked together 2 ТТР — 750b Ко = 9030 53CN74 m 
to provide modular workstations. 2 — 150b No - 2380  S3CN75 ENPAC® Pail 

4 Complete Rack System 66021 3,000 1b — Yes — Yes 2381 53CN73 Dispensing 

53CN69, 53CN71, and 53CN73 4 р у 66gal 30000 Yes Yes 2380 530472 Bc 
i i i — Locator Pins — — — 2391 53CN77 
include 1 pallet with a drain. = шо - - " — 5321 ENT 3NJG3 
Note: Products do not include any pictured ENPAC Modular Pail Dispensing Racks 
containers. 2 Rack Base 8gal 2000 ^ Yes — 6010-YE 3NJG3 


2 Add-On Rack —  100ib No — 6012-YE 3NJG5 


" А А А EAGLE ® 
Plastic Drum Dispensing Spill Collectors 2s Bue 9). 
= Yellow color 
Collectors hold drums and capture leaks and spills. Hard molded plastic helps protect drums from damage. Mobile . 
Drum Spill Collectors—kits include a 55-gal drum, drum funnel, and a drum dolly with wheels at the base for Stationary 


CP1 
maneuverability. 31DL70 and 4HRD4 have a steel drum while 31DL71 and 4HRD5 have a polyethylene drum. ee 
Note: Products do not include any pictured containers. 


Spill Load Indoor/ Mfr. Item 

Description Cap. Cap. L w D Outdoor Use Std. Brand Model No. 
Stationary Drum Spill Collectors 
Spill Collector 65gal 1,001Ь. 3iin  3iin 33in Indoor EXCEEDS ЕРА REQUIREMENTS Eagle 1612  3KN23 
Spill Collector 66gal 1,2000 —34in 34in 27 іп Indoor, Outdoor SPCC, 40 CFR 264.175 Ultratech 1040 53CP16 
Spill Collector 70gal 6000  33in  33in  3iin Indoor EPA40CFR 264.175, SPCC, NPDES ЕМРАС 8075-ҮЕ 310172 
Spill Collector with Drain 66 gal 1,2001: — 34 in 34in 27 іп Indoor, Outdoor SPCC, 40 CFR 264.176 Ultratech 1043 — 53CP17 
epit Collector with 66gal 1,2001b 32%in 32%in 28 in Indoor, Outdoor SPCC, 40 CFR 264.177 Ultratech 1041 53СР18 
Spill Collector with Fork бб да 120015 32 %in 32 in 28 %in Indoor, Outdoor SPCC, 40 CFR 264.178 Ultratech 1044 53СР19 facia 
Mobile Drum Spill Collectors 
Spill Collector Kit 70gal 6001 33in  33in  42in Indoor ENPAC 8001-ҮЕ 31DL70 
Spill Collector Kit 70gal 6001.  33in  33in  42in Indoor ENPAC  8002-YE 310171 
Spill Collector Kit 103047 650b 314m 32in — indoor EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES —Enjpac — 8081-ҮЕ AHRD4 
Spill Collector Kit 103gal 650b 31Йіп 32in - Indoor ENPAC 8080-ҮЕ 4HRD5 


ее EAGLE 9 


Plastic Drum & Pail Dispensing Trucks 
= Yellow color 


Dispensing trucks have wheels for transporting drums and containers. They are 
built with a spill containment sump/basin that captures leaks and spills. These 
trucks allow drums and pails to be set within the sump while dispensing. 


All Terrain Drum Dispensing Truck—Includes solid rubber wheels and a 


Qu 


more rugged dolly to handle outdoor terrain. All Terrain Drum Dispensing Drum Dispensing Pail Dispensing 
Note: Products do not include any pictured containers. 3KP22 45UW93 3NJG4 
For For Spill Load Indoor/ Mfr. Item 
Container Type Drum Size Сар. Cap. Overall Dim. Includes Outdoor Use Std. Brand Model No. 
All Terrain Drum Dispensing Truck LEONE 
Drum 55gal 70gal 6000 68inx31%inx27in 10115010 оор ee Indoor, Outdoor ЕРА 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES ЕМРАС 5300-ҮЕ-А 3КР22 
Drum Dispensing Trucks Г й 
Drum 55gal 7004 6000 68inx31¥% inx27 in B Pd Indoor ЕРА 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES ЕМРАС — 5300-YE ЗКР15 
Drum 55 gal 70gal 60015 69іпх31 іпх26 Y» in Drum Straps Indoor, Outdoor EPA 40 CFR 264.175 Eagle 1617Ү — 45UW93 
Pail Dispensing Truck 
Pai 6.5 gal 8 gal 20010 —3tinx29inx15 “in Wheels and Handle Indoor EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES ЕМРАС 6011-YE-M — 3NJ6G4 
Replacement Handle 
Black Replacement Handle for 3NJG4 ENPAC  6015-BK 3М/66 
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ence Scan. Order. Done. =; 
Spill Containment eile on page AT. 


D Bue J- [s 


Spill Containment Berms 
= Support EPA Compliance 40 CFR 264.175 Spill berms and sections create long-term spill contain- 


= New Pig models also Support Compliance ment in different sizes or shapes. Kits include the 

40 CFR 112.7 and 40 CFR 122.26 components needed to build a complete spill berm. For 
= Support SPCC Compliance indoor or outdoor use. 
These berms are deployed on flat surfaces to Drive-over spill berms allow vehicles to quickly enter and 
contain leaks, spills, or washdown liquids. They exit areas without having to manually lower the walls of the 
help protect people from hazardous slips and spill berm. 
falls, and keep liquids away from designated Collapsible spill berms have foam sidewalls that fold 
areas, machinery, and drains. down to allow easy drive-in and out access. The sidewalls 


lay flat until liquid is spilled in the berm and then rise to 
accommodate the level of the liquid. 


Mfr. Item 
Spill Berm Full Kit Product Type Dim. Components Included Color Brand Model No. 
30RF31 Soi Bemis m 
(Shown assembled) 2 in Wall neig : 7 
А A 1 2) Straight Sections, (4) Corner Di D 
Full Kit 25fx45inxisin (255180 (6) Hor g comer Yelow — Pig PLR511 30PW86 
Corner Section 6.75 in x 4.5 in x 1.5 in 2) Corner Sections Yellow Pig PLR279 30Р//83 
Straight Section 15 ftx 4.5 in x 1.5 in d Straight Section Yellow Pig РІН278  30PW82 
Wall End 6 in x 4.5 in x 1.5 in (2) Barrier Wall Ends Yellow Pig РІВ114 30Р//74 
2 in Wall Height " 5 " 
" i А 2) Straight Sections, (4) Corner Di p 
Full Kit 25 ftx5.5 in x 2in БЕЛЕ (6) Hoor g Comer Yelow Pig — PLR222 30ВЕЗ1 
Corner Section 7.25 in x 5.5 in x 2 in (2) Corner Sections Yellow Pig PLR265 —30PW79 
> Vented Corner Section 7.25 inx 5.5 in x 2 in (2) Corner Sections Yellow Pig PLR103  30PW71 
А IN Straight Section 15 ft x 5.5 in x 2 in (1) Straight Section Yellow Рі! — PLR264  30PW78 
Ы, Ss <j Wall End 3inx 5.5 in x 2 in (2) Barrier Wall Ends Yellow Pig PLR117 30Р//75 
УЛ 4 in Wall Height 
XA Corner Section 9.5 in x 7.25 in x 4 in 2) Corner Sections Yellow. Pig PLR263 — 30PW77 
Vonted C Secil Straight Section 5ftx7.25inx4in (2) Straight Sections Yellow ^ Pig PLR258  30PW76 
ente orner Sections isi i 1 р E " " 
30PW90 КИШ Over 9ftx7inx4in 1 Straight Section Orange Рід PLR518 456Р18 
Wall End 10 in x 7.5 in x 4 in (2) Barrier Wall Ends Yellow Pig PLR512  30PW87 
6 in Wall Height 
Corner Section 10.5 in x9 inx 6 in 2) Corner Sections Yellow. Pig PLR277 30PW81 
Straight Section 5ftx9inx6in (2) Straight Sections Yellow Pig — PLR276  30PW80 
Wall End 11 in x 9 in x 6 in (2) Barrier Wall Ends Yellow Pig PLR513 30Р//88 
Drive-Over Spill Berms 
1^ in Wall Height 
Vented Corner Section 6.75 in x 4.5 in x 1.5 in (2) Corner Sections Orange Pig РІН515  30PW90 
Straight Section 12ftx 4.5 in x 1.5 in (1) Straight Section Orange Pig PLR514  30PW89 
Wall End біпх4.5 іпх 1.5 in (2) Barrier Wall Ends Orange Pig PLR516 30PW91 
2 in Wall Height 
Vented Corner Section 11.25 inx 5.5 in x 2 in (2) Corner Sections Orange Pig  XPLR108  30PW72 
Straight Section 12 ftx 5.5 inx 2in (1) Straight Section Orange Pig PLR283  30PW84 
Wall End 5.5 іпх5.5 іпх2 іп (2) Barrier Wall Ends Orange Pig PLR109  30PW73 
Drive-In Spill Berm with Flexible Stakes, Spill Material Indoor/ Mfr. Item 
Endcaps & U-Frame Sidewall Supports Dim. Cap. Material Color Thickness — Outdoor Use Brand Model No. 
20JJ54 Collapsible Spill Berms 
Drive-In Spill Berms with Flexible Stakes, Endcaps & U-Frame Sidewall Supports 
12ftWx601ftL 5,385 gal Copolymer 2000 Black 30 mil Outdoor Ultratech 8505 20JJ54 
15ftWx66ftL  7,405gal Copolymer 2000 Black 30 mil Outdoor Ultratech 8507 4LNV5 


Drive-In Spill Berms with Foam Endcaps & Sidewall Struts 
10ftWx26ftL 1,944 gal Geology, XR Black/Yellow 3002 — Indoor, Outdoor ЕМРАС 48-10261-ВК-ЅЕ ТЕЕН8 
12ftWx36ftL 3,231 gal Geology, XR Black/Yellow 3002 Indoor, Outdoor ЕМРАС  48-12361-BK-SF  1EFJ2 
14ftWx54ftL 5,654 gal Geology. XR Black/Yellow 3002 Indoor, Outdoor ЕМРАС 48-14541-ВК-5Е 1ЕҒН9 
Drive-In Spill Berms with Self-Rising Sidewalls 
4ftWx6ftL 179gal — Copolymer 2000 Black 30 mil Outdoor Ultratech 8430 5PTT8 
6ftWx6ftL 269 gal — Copolymer 2000 Black 30 mil Outdoor Ultratech 8431 5PTT9 
10ftWx10ftL 748 gal Copolymer 2000 Black 30 mil Outdoor Ultratech 8432 SPTUO 
T2ftWx261ftL  2,333gal Copolymer 2000 Black 30 mil Outdoor Ultratech 8437 SPTU1 
15ftWx50ftL 5,610 gal Copolymer 2000 Black 30 mil Outdoor Ultratech 8433 5PTU2 
Spill Berms with Built-In Strut Supports 
4ftWx4ft 80 gal PVC ack/Yellow 2207 ndoor, Outdoor ЕМРАС 57-448-YE-SU 3МІҒІ 


L B 
= : 5 T : Aft Wx6ftL 120 gal PVC Black/Yellow 22027 Indoor, Outdoor ЕМРАС 57-468-YE-SU 3М/Е2 
Drive-In Spill Berm with Self-Rising Sidewalls — 5 wygt[ 160 gal PVC Black/Yellow 2207 Indoor, Outdoor ENPAC 57-488-YE-SU  3NJE3 
5РТТВ 6ftWx6ftL 180 gal PVC Black/Yellow 2807 Indoor, Outdoor ЕМРАС 57-668-YE-SU 240335 
SftWx8ftL 320 gal PVC Black/Yellow 2207 ndoor, Outdoor ЕМРАС 57-888-YE-SU ЗМЈЕ4 
S8ftWx10ftL X 400 gal PVC Black/Yellow 22 02 ndoor, Outdoor ЕМРАС 57-8108-ҮЕ-50 3ММЕ5 
1lOftWx10ftL ^ 501 gal PVC Black/Yellow 28 02 ndoor, Outdoor ЕМРАС 57-10108-ҮЕ-50 24336 
4ftWx6ftL 119 ga Geology, XR Black/Yellow 30 oz ndoor, Outdoor — ENPAC 48-468-BK-SU 24М339 
4ftWx6ftL 179 gal Geology, XR Black/Yellow 30 oz ndoor, Outdoor ЕМРАС — 48-461-BK-SU — 1EFH6 
4ftWx8ftL 159 gal Geology, XR Black/Yellow 30 oz ndoor, Outdoor ЕМРАС 48-488-BK-SU — 24N340 
6ftWx6ftL 269 gal Geology, XR Black/Yellow 30 oz ndoor, Outdoor ЕМРАС 48-661-BK-SU — 1EFH7 
SftWx8ftL 319 gal Geology, XR Black/Yellow 30 oz ndoor, Outdoor — ENPAC 48-888-BK-SU — 24N341 
lOftWx10ftL 748 gal Geology, XR Black/Yellow 30 oz ndoor, Outdoor ЕМРАС — 48-10101-BK-SU ТЕҒН4 
12ftWx12ftL 1,077 gal Geology, XR Black/Yellow 30 oz ndoor, Outdoor ЕМРАС — 48-12121-BK-SU ТЕЕН5 
16ftWx16ftL 1,914 gal Geology, XR Black/Yellow 30 oz ndoor, Outdoor ЕМРАС —48-16161-BK-SU 24М342 
Spill Berms with L-Bracket Supports ЕРКЕ 
4ftWx6ftL 179gal — Copolymer 2000 Black 30 mi Outdoor Ultratech 8250 20JJ69 
6ftWx6ftL 269 gal ^ Copolymer 2000 Black 30 ті Outdoor Ultratech 8251 20JJ70 
Spill Berm with Built-In Strut Supports lOftWx10ftL —748gal  Copolymer 2000 Black 30 mi Outdoor Ultratech 8252 20JJ71 
3NJE1 15ftWx50ftL 5,610 gal Copolymer 2000 Black 30 mi Outdoor Ultratech 8254 20JJ73 
4ftWx4ftL 119 ga olyethylene Black 40 mi ndoor, Outdoor Condor BD-44-AL--C 45ҮХ94 
AftWx6ftL 179 gal Polyethylene Black 40 mi ndoor, Outdoor Condor ^ BD-46-AL-L-C 45ҮХ95 
AftWx8ftL 235 gal Polyethylene Black 40 mi ndoor, Outdoor Condor ^ BD-48-AL-L-C 45ҮХ96 
6ftWx6ftL 269 gal Polyethylene Black 40 mi ndoor, Outdoor Condor BD-66-AL-L-C — 45YX97 
BW BL 478 ga Polyethylene Black 40 mi ndoor, Outdoor Condor BD-88-AL-I-C 45ҮХ08 
8f Wx10ftL 595 gal Polyethylene Black 40 mi ndoor, Outdoor Condor ^BD-810-AL-L-C 45ҮХ99 
lOftWx10ftL 748 gal Polyethylene Black 40 mi ndoor, Outdoor Condor  BD-1010-AL-L-C 45ҮҮ01 
12ftWx12ftL 1,077 gal Polyethylene Black 40 mi ndoor, Outdoor Condor  BD-1212-AL-L-C 45ҮҮ02 
12ftWx26ftL 2,333 gal Polyethylene Black 40 mi ndoor, Outdoor Condor  BD-1226-AL-L-C 45ҮҮ03 
Й > 12ftW x 50ftL 4,488 gal Polyethylene Black 40 mi ndoor Outdoor Condor  BD-1250-AL-L-C 45ҮҮ04 
Spill Berm with L-Bracket Supports 15ftWx50ftL 5,610 gal Polyethylene Black 40 mil Indoor, Outdoor Condor  BD-1550-AL-L-C 45ҮҮ05 
45YX96 Spill Berms with U-Frame Sidewall Supports 
4ftWx6ftL 179gal Copolymer 2000 Black 30 mi Outdoor Ultratech 8405 20JJ57 
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SAFETY 
Spill Containment 


Spill Containment Dikes 
= Support SPCC Compliance, except for 60МҮ1 and 6DMY2 


Components 
Included Material Color L Shape 
Spill Dikes for Smooth Surfaces 
1 in Height 
1) Connector Polyethylene Black Tin Triangular 
Тш ШЕ 0 108 Ї 
traight Section p, range riangular 
(1) Straight Section olyurethane Yellow 10ft Triangular 

2 % in Height 
(1) Corner Section Polyethylene Orange 4in Triangular 
(1) Straight Section Black 10ft Triangular 

1) Connector Black 4 in riangular 
(1) Straight Section Polyurethane Black 1ift Triangular 

1) Straight Section Orange 10ft Triangular 

1) Straight Section Yellow 10ft Triangular 
3 in Height 
(2) Straight Sections Black 5ft Triangular 
(1) Corner Section Polyurethane Black 5 in riangular 
(2) Straight Sections Yellow 5ft  Triangular 
4 vin eight " 

1) Straight Section p, reen 5 ft riangular 
Н! Straigh Section olyurethane Orange 5 ft Triangular 
6 % in Height 
(1) Straight Section — Polyurethane Green 5ft Triangular 
Spill Dike for Rough Surfaces 
2^ in Height 
(n ЕЕ Polyurethane Yellow 10ft  Triangular 
Doorway Barrier Dikes for Smooth Surfaces 
1^ in Height 
(1) Straight Section — Polyurethane Yellow 4ft riangular 
4% in Height 
1) Straight Section ^ Plastic with Green, Yellow 3 14 ft Rectangular 
0 Straight Section Rubber Seal ^ Green, Yellow 5 % ft Rectangular 

abletop Spill Dikes for Smooth Surfaces 
% in Height 
(1) Straight Section Ror Absorbing Orange Aft riangular 

1) Straight Section Polyurethane Yellow 4ft Triangular 

rive-Over Spill Dikes for Smooth Surfaces 

1 in Height 
( Straight Section Ethylene Propylene Black 100 Triangular 
(1) Corner Section Diene Monomer, Black біп Triangular 
(1) Straight Section — Polyurethane Black 5ft Triangular 


Plastic Spill Containment Sumps/Basins 


Hold drums, tanks, or other liquid-filled containers. Sumps Outdoor Spill Containment Sumps— 
have a durable, polyethylene construction that will not rust Have a hard-top cover that protects 


or corrode. Capture unwanted leaks and spills. 


Spill Load Includes 
Can. Cap. Dim. Color Drain 
Spill Containment Sumps 
For Number of 55 gal. Drums: 4 
17.5 gal = 26 %inLx 26 іп Мх6 7 іп Н Yellow Мо 
For Number of 55 gal. Drums: 2 _ | . 
34 gal 5,000 51 %inx26“%inx6“%in Yellow No 
130 gal 1,200 Ib А i А Yellow Мо 
130 gal 12001 60 %inx35inx25%2in -Yellow Yes 
264 gal 1,200 Ib i i i Yellow Мо 
264gal 1,2001 60 2 in x 35 in x 42 in Yellow — Yes 
For Number of 55 gal. Drums: 4 
66 gal 5,000 51 i^ inx51 № inx8in Yellow Үс 
Horizontal Tank Spill Containment Sumps 
For Number of 55 gal. Drums: 1 
360gal ^ 20001b. | f | Black — No 
360gal 200010. B3 maana Black — Yes 
373 gal — 1000010 Black — No 
73 gal Й А А А aci 0 
373 gal 10,000 Ib 84 in x 44 in x 30 in Black Yes 
373gal 10,000 Ib Black Yes 
635 gal 10,000 Ib i i i Black No 
635 gal 10,000 Ib 88 in x 62 in x 33 in Black Yes 
Flexible Wall Horizontal Tank Spill Containment Sumps 
For Number of 55 gal. Drums: 1 
400 gal — 102 in x 48 in x 24 in Black No 
For Number of 55 gal. Drums: 1 
400 gal — 102 in x 48 in x 24 in Black — Yes 
650 gal — i i i Black No 
650 gal — 102 in x 72 in x 24 in Black Yes 
1,150 gal — i i i Black No 
1:150 gal = 162 in x 78 in x 24 in Black Yes 
Outdoor Spill Containment Sumps 
For Number of 55 gal. Drums: 2 
110 gal 4,000 Ib 34 in x 60 in x 46 in Yellow Мо 
130gal 1,2001 60 % in x 35 in x 46 “іп Yellow Мо 
130gal 1,200 1b 60 %inx37 “Ainx45%in Yellow — Yes 
220 gal 4,000 Ib 34 in x 60 in x 64 in Yellow Мо 
264gal 1,2001 60 % in x 35 in x 63 Жіп Yellow Мо 
264 gal 1,200 Ib 60 % in x 34 in x 64 in Yellow — Yes 
Pallet Rack Sumps 
For Numher of 55 gal. Drums: 4 
66 gal 50 Ib Yellow Мо 
Determined by 51 ^ inx51 ^ inx 12 in 
66 gal Pallet Racking Yellow Yes 
Load 
Cap. H Ww Color 
Dolly 
1,500 Ib 6in 34 in Blac 
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ULTRATECH 
Indoor/ 

Outdoor Use Brand 
Indoor, Outdoor Ultratech 
Indoor, Outdoor Ultratech 

ndoor Pig 
Indoor, Outdoor Ultratech 
ndoor Pig 
ndoor Pig 
Indoor, Outdoor Ultratech 
Indoor, Outdoor Ultratech 
ndoor Pig 
ndoor Pi 
ndoor Pig 
ndoor Pig 
ndoor Pi 
Indoor, Outdoor Ultratech 
ndoor Pig 
ndoor Pig 
ndoor Pig 
ndoor Tough Guy 
ndoor Tough Guy 
ndoor Ultratech 
ndoor Pig 
ndoor Pig 
ndoor Pig 
ndoor Pig 


Mfr. Item 
Model No. 
2101 3EWX4 
2052 3NJV3 
PLR212 30РМ/57 
2102 ЗЕМХ5 


PLR204-BK 30PW53 
PLR205 30PW55 
2050 3EWX3 
2100 ЗЕМХ2 
PLR204-YW 30PW54 


PLR267-BK 30PW64 
PLR268-BK 30PW66 
PLR267-YW 30PW65 


PLR253-NG 30PW62 
2054 3EWX6 


PLR254-NG 30PW63 


PLR230 30PW61 


PLR213 


6DMY1 
6DMY2 


30PW58 


6DMY1 
6DMY2 


2051 
PLR229 


3NJV4 
30PW60 


PLR350 
PLR351 
PLR352 


30PW67 
30PW68 
30PW69 


contents from the elements. 


Spill Dikes are used to form 
a temporary barrier to contain 
Spills. They are modular in 
construction and have inter- 
locking components. 

Spill Dike for Rough 
Surfaces features a tacky 
bottom layer that seals tight 
to rough surfaces. 


Doorway Barrier Dikes 
create a barrier to contain 
chemicals and liquids. They fit 
most doorways and are easy 
to install. 


Tabletop Spill Dikes contain 
spills on workbenches or 

in labs. Have a low-profile 

for small spills on smooth 
surfaces. Polyurethane mate- 
rial resists water, oil, and 
many chemicals. 

Drive-Over Spill Dikes 
create a flexible and leakproof 
barrier that contains leaks 
and diverts stormwater. Can 
be driven over and are built 
with a skin that withstands 
heavy traffic and resists 

UV rays. Urethane bonds to 
concrete and smooth surfaces 
without adhesive. 


EAGLE ® > 


Dolly—For transporting Eagle 3KN25 and 3KN26. 


Features welded construction with 4 swivel wheels. 
Note: Products do not include 


Spill Dike for 
Smooth Surfaces 
3EWX2 


ii 


EN | 


Spill Dike for Rough 


| 


Surfaces 
30PW61 


Doorway 
30PW58 


LTRATECH 


INTERNATIONAL, INC 


any pictured containers. 
Indoor/ Forklift Mfr. Item 
Outdoor Use Pockets Std. Brand Model No. 
ndoor = = Eagle 1636 152011 Spill Sump 
ndoor No Pocke = Eagle 1631 5PWO1 3BE85 
Outdoor Yes ENPAC 2106-ҮЕ 31DM86 
Outdoor Yes EPA 40 CFR 264.175, ЕМРАС 2106-YE-D 310М87 
Outdoor Yes NPDES, SPCC, UFC ЕМРАС 2078-YE 310М84 
Outdoor Yes ENPAC 2078-YE-D 31DM85 
ndoor No Pocket ЕРА 40 CFR 264.175 Eagle 1638 3BE85 
Outdoor No Pocket EPA 40 CFR 264.175, Ultratech 2800  3FTWS eise pitt Sump 
Outdoor Мо Pocket SPCC. SWPP- NPDES. Ultratech 2801 — ЗЕТМ8 
40 CFR 1222610 999) 
ndoor No Pocke EPA, SPC Eagle 16275 350087 
ndoor No Роске — Condor 162750 45Ү798 
ndoor No Pocke' EPA, SPCC Eagle 16275D 350088 
ndoor No Pocke! — Condor 1627500 45Ү799 
ndoor No РосКе Eagle 16550 350089 
ndoor No Pocke EPA, SPCC Eagle 16550) 350090 М 1 des 3 
Flexible Wall Horizontal 
EPA 40 CFR Tank Spill Sum 
Outdoor No Роске Ultratech 2850 53СМ42 р р 
264.175, SPCC 53CN42 
Outdoor No Роске Ultratech 2851 53CN43 
Outdoor Мо Роске EPA 40 CFR Ultratech 2852 53CN44 
Outdoor No Pocke! 264.175, SPCC Ultratech 2853 53CN45 
Outdoor No РосКе TUNE Ultratech 2854 53CN46 
Outdoor No Pocke' Ultratech 2855 53CN47 
Indoor, Outdoor Yes EPA, SPCC Eagle 1626 3KN25 
Indoor, Outdoor Yes EPA 40 CFR 264.175, ENPAC 2038-ҮЕ 31DM80 
Indoor, Outdoor Yes NPDES, SPCC, UFC _ ENPAC 2038-YE-D 31DM81 е 
Indoor, Outdoor ^ Yes EPA, SPCC Eagle 16828 3KN26 Outdoor Spill Sump 
Indoor, Outdoor Yes ЕРА 40 CFR 264.175, ENPAC 2077-ҮЕ 31DM82 3KN25 
Indoor, Outdoor Yes NPDES, SPCC, UFC ЕМРАС 2077-YE-D 31DM83 
Outdoor 2-Way EPA 40 CFR Ultratech 2395 4WLT7 
Outdoor 2-Way 264.175, SPCC Ultratech 2396 8MVN6 
For Use With Mfr. Item 
Mfr. Model No. Brand Model No. 
Pallet Rack Sump 
1626, 1628 Eagle 1629 3KN27 8MVN6 
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SAFETY 
Spill Containment 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


MN 


Spill Tray 
3FTZ5 


Line Pipe Tray 
53CP71 


EAGLE ® 


Plastic Spill Containment Trays 
= 3TAX1, 2RNY5, 310151, 310152, 310183, 53CN49, 53CN51, 

and 3KXD1 support EPA Compliance 40 CFR 264.175 
» ENPAC and Ultratech models support SPCC Compliance 
Trays catch leaks and spills from drums and containers. Spill Trays can 
also be used underneath machinery to catch leaks. Spill Trays With 
Black Grating help keep cans, pails, and other containers out of smaller 
spills. Pallet Rack Spill Trays are placed under pallet racks to catch and 
contain spills or leaks. These trays help keep floors clean and minimize 
slips and falls. The Line Pipe Spill Tray for Hose Connections acts as 
a drip tray as well as a support for hose or pipe connections. Use the Tray 


ULTRATECH 


INTERNATIONAL, INC. 


3 


Connector to join these trays together. 
Note: Product does not include pictured container. 


ULTRATECH 


INTERNATIONAL, INC 


Collapsible Plastic Spill 


> 


Foldable Sidewall 
10D418 


Containment Trays 


» ENPAC and Eagle models support EPA Compliance 40 CFR 264.175 


= Support SPCC Compliance 


= Support NPDES Compliance, except 45UX06-45UX09 

Used to catch leaks and spills under vehicles and equipment. They are 
compact and can be folded or rolled up for storage. 

Foldable Sidewall Spill Trays have sidewalls that fold when driven 
over or stepped on and spring back into place. Ultratech models 


include a utility tie. 


Compressable Foam Sidewall Spill Trays have foam sidewalls 
that provide support yet can be driven over or stepped on. Used as a 
storage pad for cans and other liquid containers. 


Black Replacement Grates are used when existing spill-pallet 


grates are damaged or are no longer usable. 
Note: Product does not include pictured batteries. 


Square Pool 
with Bladder 
32V025 


Round Pool 
45YY06 
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Spill Containment Pop-Up Pools 


= Support EPA Compliance 40 
CFR 264.175, except 32V025 

= Support SPCC Compliance 

» Support NPDES Compliance 


a Yellow color 
Spill 
Cap. Dim. Material 
Round Pop-Up Pools 
20 gal 28 in Bottom Dia. x 13 in H Maiweave 
65 gal 48 in Bottom Dia. X 14 in Н Maiweave 
Square Fop-Up Pools with Bladder 
20 gal 58inLx18in Wx5inH Polyethylene 
66 gal 60 in L x 58 in W x 5 in H Polyethylene 
150 gal 144 in L x 58 in W x 5 in H Polyethylene 


Find even MORE on Grainger.com® 


Indoor/Outdoor Use Brand 
Indoor, Outdoor Condor 
Indoor, Outdoor Condor 

Outdoor Ultratech 
Outdoor Ultratech 
Outdoor Ultratech 


Mfr. 
Model 


5920-BD-C 
5966-BD-C 


8010 
8012 
8016 


INTERNATIONAL, INC. 


Spill Indoor/ Mfr. Item 
Usable Dimensions Cap. Color Includes Outdoor Use Brand Model No. 
Spill Trays 
2 in Height 
36 in Lx 18 in W 5gal Black — Indoor Eagle — 1677BLK ЗТАХ1 
= 2 36 in Lx 18 in W 5gal Yellow — Indoor Eagle 1677 2ВМҮ5 
Spill Tray With Grate 3 12 in Height 
53CN51 48 in L x 40 in W 30gal Black Tray Only ndoor, Outdoor Ultratech 1036 — 3FUA 
4% in Height 
48inL x12 in W 12gal Black Tray Only ndoor, Outdoor Ultratech 1031 ЗЕТ25 
48 in х 24 in W 24gal Black Tray Only ndoor, Outdoor Ultratech 1032 ЗЕТ26 
5 іп Height 
36 in Lx 24 in W 18gal Black Tray Only ndoor, Outdoor Ultratech 1034 ЗЕТ28 
36 in L x 36 in W 27 gal Black Tray Only ndoor, Outdoor Ultratech 1035 3FTZ9 
31 vV&inLx40*54sin W 21.5 gal Black — ndoor, Outdoor ENPAC 5002-ВК 31DL51 
42 % in Lx 46 %4inW  36gal Black — ndoor, Outdoor ЕМРАС 5004-ВК 31DL52 
48 in Lx 30 in W 30gal Black Tray Only ndoor, Outdoor Ultratech 1033 ЗЕТ27 
6 in Height 
31 in L x31 in W 10gal Yellow — ndoor, Outdoor ^ Eagle 1614 . 4RF60 
Spill Trays With Black Grating 
3 іп Height 
3 ІП L uU YinW  2.5gal Yellow — ndoor ENPAC 5248-ҮЕ 310183 
й ^ in Heig 
Pallet prese Tray 54inLx2994inW 140841 Black Grating ndoor, Outdoor Ultratech 2350 — 53CN49 
1 ENSE іп МҮ 14gal Yellow Grating ndoor, Outdoor Ultratech 2352 — 53CN51 
in Heig 
13 %inLx8%inW 1.8021 White Pour Spout ndoor Ultratech 1060 — 3FTZ3 
17 біп іх13 іт 2.9gal White Рош Spout ndoor Ultratech 1061 — 3FTZ4 
6 in Height 
31 in Lx 31 in W 5gal Yellow Grating ndoor Eagle 1615 — 3KXD1 
Pallet Rack Spill Trays 
2% in Height 
44 in Lx 23 12 in W 8 gal Black (2) Ty 8) ndoor Ultratech 2370 3М/Н9 
А 1 Tays, 
48inL x 44 in W 16gal Black TA ndoor Ultratech 2371 3NJJ1 
А 1 rays, 
72 inL x 44 in W 24 gal Black Connector ndoor Ultratech 2372 3NJJ2 
Line Pipe Spill Tray for Hose Connections 
9 іп Height 
29 in L x24 in W 4gal Yellow — Outdoor Ultratech 5300 53СР71 
Spill Tray with Universal Sorbents 
3 in Height 
10%іп Ех 107 іп М7 {gal Yellow Drip Pan, Pillow ndoor Eagle — 1670PK12 50734 
For Use With For Use With Mfr. Mfr. Item 
Grainger Item Number Model Number Dim. Color Brand Model No. 
Tray Connector 
3NJH9, З№ЈЈТ, 3NJJ2 2370, 2371, 2372 44 in x 6 in x 8 in Black Ultratech 2373 — 3NJJ3 
Spill For Number of Indoor/ Mfr. Item 
Dim. Cap. Color 55 gal. Drums Outdoor Use Brand Model No. 
Foldable Sidewall Spill Trays 
3 in Height 
24 in Lx 24 in W 8 gal Yellow 1 Indoor ENPAC 5750-ҮЕ АТАІ2 
24inLx48inW 15да Yellow 2 Indoor ENPAC 5755-ҮЕ 4TAL3 
48inLx48inW 30 gal Yellow 4 Indoor ENPAC 5760-ҮЕ АТАІ4 
4*^ in Height 
12inLx12inW 1.5 gal Yellow — Indoor, Outdoor Ultratech 1335 10D418 
18 in Lx 18 in W 5 gal Yellow = Indoor, Outdoor Ultratech 1330 10D419 
Compressable Foam 24inLx24inW_ 6.5 gal Yellow — Indoor, Outdoor Ultratech 1331 10D420 
Sidewall With Grating 30 in Lx 30 in W 9 gal Yellow — Indoor, Outdoor Ultratech 1332 10D421 
3NJL4 42inLx42inW — 17 ga Yellow = Indoor, Outdoor Ultratech 1333 10D422 
48inLx48inW ^ 20 gal Yellow Indoor, Outdoor Ultratech 1334 10D423 
Foldable Sidewall Spill Trays With Removable Grating 
3 in Height 
24 in L x 24 in W 6 gal Yellow/Black 1 Indoor ENPAC  5750-YE-G 4HRD7 
24inLx48inW 12 да ҮеПом/Віаск 2 Indoor ENPAC  5755-YE-G 4HRD8 
24inLx96inW 24gal  Yellow/Black 4 Indoor ENPAC  5765-YE-G 4HRD9 
48inLx48inW 24041  Yellow/Black 4 Indoor ENPAC  5760-YE-G ЗРИТТ 
48inLx72inW 36gal  Yellow/Black 6 Indoor ENPAC  5770-YE-G 4HRET 
48inLx96inW ^ 48gal Yellow/Black 8 Indoor ENPAC  5775-YE-G АНВЕ2 
Compressable Foam Sidewall Spill Trays 
4 in Height 
24inLx24inW 10 gal Yellow — Indoor, Outdoor ^ Eagle T8001 45UX05 
24inLx36inW 15 gal Yellow — Indoor, Outdoor — Eagle T8002 450Х06 
24inLx48inW 20 gal Yellow = Indoor, Outdoor — Eagle T8003 450Х07 
36inLx36inW 22 gal Yellow = Indoor, Outdoor — Eagle T8004 450Х08 
48inLx48inW 40 gal Yellow Indoor, Outdoor Eagle 178005 45UX09 
Бат [ШЕ Foam Sidewall Spill Trays With Removable Grating 
in Heig 
24 in L x24 in W 2gal Yellow/Black 1 Indoor ENPAC 5600-ҮҒ — 3NJL4 
24inLx48inW 7.5081 Yellow/Black 2 Indoor ENPAC 5610-ҮЕ 3МЛ5 
48inLx48inW 12 да  Yellow/Black 4 Indoor ENPAC  5620-YE 31008 
For Use With For Use With Mfr. Mfr. Item 
Pallet Type Model Number Dim. Brand Model No. 
Black Replacement Grates 
(1) Drum Pallet — 5750-YE ENPAC Spill Pallet 24 in x 23 in x 1% in ENPAC  7007-ВК АТА18 
(ol Drum Pallet — 5755-YE ENPAC Spill Pallet 48 in x 23 in x 1 іп ENPAC 7006-ВК АТА? 
(2) Drum Pallet Eagle Cabinets 50 біпх25 Йіпхі біп Eagle 164218. 15Y990 
(ше Батан 


Round Pop-Up Pools are collapsible pools that "pop-up" and expand 
to a usable size. They are constructed of flexible plastic, and commonly 
used to contain leaks from vehicles, machinery, and pipes. 
Square Pop-Up Pools with Bladder have a built-in bladder that 
unrolls as liquid fills the pool to increase liquid capacity. 


Item 
No. 


45ҮҮ06 
45ҮҮ07 


32/025 
32V026 
32V027 
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SAFETY 
Spill Containment 


Spill Containment Curtain Booms 


These temporary floating booms create a barrier that 


prevents the spread of oil throughout waterways. 


Boom  Freeboard Break 

Height Height Draft Depth Strength Воот Length 
10in 4 in 6 in 1,800 Ib 25 ft 
10in 4 in 6 in 1,800 Ib 50 ft 
10in 4 in 6 in 1,800 Ib 100 ft 
18in 6 in 12 in 15,000 Ib 2ft 
18in 6 in 12in 15,000 Ib Еа 


Spill Containment 
Carts & Dollies 


Description 
Platform Trucks 


2-Drum Spill Platform Cart—Platform Size 28 in W x 56 in Lx 12 inH 
2-Drum Spill Platform Cart—Platform Size 29 in W x 48 in L x 13 % in H 


Drum Dollies 

Mobile Drum Spill Dolly With (2) Lockable Casters and Vertical 
Locking Port Handle—For Use With 30, 55, or 95 gal. Drums 
Mobile Drum Spill Container—For Use With 55 gal. Drums 
Cross-Brace Drum Dollies with Support Ring 

Cross-Brace Drum Dolly with Support Ring—Steel Frame, (4) 
Swivel Rubber Casters—For Up To 95 gal Containers 
Cross-Brace Drum Dolly with Support Ring for 

4RF60—For 5 to 55 gal Containers 

Polyethylene Drum Cover 


Rigid, Dome-Shaped Snap-On Drum Cover—For 55 gal Open Head Drums 


Replacement Part for Carts & Dollies 
Handle/Drum Bogie—For Use With 3PA33 


Lab Packs, Overpack 


and Salvage Drums 

Open head, unlined HDPE (high-density polyethyl- 
ene) drums provide secure secondary containment 
of leaking liquids and hazardous materials. 
Suitable for indoor or outdoor use. Full drums can 
easily be moved with forklift. 


LAB PACKS/OVERPACK DRUMS 


Lab packs are lightweight and nestable. Lab 
packs, except 3TZW5, meet DOT 49 CFR 173.12. 


© 


_ Yellow 
SpillTech 8AGF7 
Y 
Mfr. Item 
Color Brand Model No. 
Yellow = SUPER SWAMP 25: 9W929 
Yellow = SUPER SWAMP 50' — 9JYMO Orange 
Yellow — SUPER SWAMP 1007 8AGF7 443P59 
Orange Spilltech C-BOOM18-25 443P60 
Orange Spilltech C-BOOM18-100 443P59 
EAGLE ® ұт 
=n” "s Platform Truck 
5PWO2 
Load Mfr. Item 
Capacity Brand Model No. 
2,000 Ib Eagle 1637 5PW02 
500 Ib ENPAC 5200-ҮЕ 310М54 
1,250 Ib Eagle 1613 3PA33 
D Doll 
5001b ENPAC  5205-YE  31DM52 рача, 
1,000 Ib Eagle 1698 3KN35 
1,000 Ib Eagle 1618 4RF61 
— — 1667 5PW09 
Cross-Brace Dolly 
— Eagle 1613HDL — 24JU87 3KN35 


EAGLE 9 > 


Overpack Drums—Feature screw-top lids and 
include handles for forklift use. 


SALVAGE DRUMS 


Drums are nestable for easy storage. Removable 
poly head and metal band. 4RF63 features 
handles. Drums meet 3 psi pressure test and DOT 
49 CFR 173.3 standards. 


LOCKING OVERPACK/SALVAGE DRUM 


Lab Pack Salvage Drum Wheeled Overpack/ 
2RNY7 4RF59 Salvage Drum 
4TAJ4 


Overpacks meet DOT 49 СЕН 179.25. 2RNYZ апа Features an easy twist-down closing with secure 
2RNY8 also meet FDA 21 CFR 177.150 y MIS OR 0 
4-pt. system that "locks" stacked salvage drums. 
14 and 20 Gal. Lab Packs—Store 5 gal. pails ог Supports EPA, SPCC, and NPDES standards. Locking Overpack/ 
i i Salvage Drum 
щш containers. Twenty gallon containers have WHEELED OVERPACK/SALVAGE DRUMS BLPZO (Shown 
| . . Have built-in handles and 6" polyolefin wheels to with SLPZ1, Sold 
30 Gal. Lab Packs—Stackable. 3TZW5 is suit- ^ enhance mobility and versatility. Meet UN Group Separately below) 
able for use with hazardous materials in packing 1 standards and DOT 49 CFR 173.3(c). Meet EPA, 
groups |, Il, and Ill. SPCC, and NPDES regulations. 
Drum 
Drum Volume Overall Drum UN Rating Mfr. Item 
Lid Closure Cap. 01. 1.0. Ш For Use With Color Solid Std. Brand Model No. 
Lah Packs 
Lever Lock Ring 14gal 15іп 13.5in 26 іп — Ej gal or smaller rals = 4 Yellow 1H2/Y100/S MODE ey oe OD Eagle 1610 30477 
y | " | maller Non-Damage! ottles, Cans, Сап joys an 14, 
Lever Lock Ring 14gal 15in 13.5іп 26 Фіп 5 gal Pails of Non-Leaking Hazardous Materials Blue — 1H2/X65/S, 1H2/Y100/S CFR 177.1520, UN HM-181 Eagle 1610МВ 2RNY7 
Screw On Lid  20gal 20%in 19.375 in 20%in Packing Groups |, Папа IIl of Hazardous Materials — Yellow 1H2/X57/S DOT 49 CFR 173.12 Eagle 1650  5PW04 
Lever Lock Ring 20gal 20%in  19in 207віп 5 gal or Smaller Pails Yellow 1H2/X40/S DOT 49 CFR 173.12 (b) Eagle 1652 3TZW6 
Lever Lock Ring 30gal 21 іп 19in 28 in Yellow 1H2/X100/S, 1H2/Y100/S = Eagle 1601 — 3TZW5 
Lever Lock Ring 30 gal 21%in 19in 28 %in Smaller Non-Damaged Bottles, Cans, Carboys and Blue 1Н2/Х120/9, 1Н2/ү180/5 00149008 178.12. FDA21 Eagle 1601МВ 2RNYS 
5 gal Pails of Non-Leaking Hazardous Materials Meet DOT 49 CFR 
Screw On Lid 30gal 22 іп 19.875 іп 28 %in Yellow 1H2/X120/S, 1H2/Y180/S 173.12. 1992 Eagle 160051 3BE86 
Overpack Drums Е 
ScrewOnlid 55gal 26%in 23.875in 40in ES o NE cing dus ERE Yellow 1Н2//250/5 - Eagle 1657 206Ү34 
Screw OnLid 65041 31іп 27.125in 33 іп ; А Yellow 1H2/X300/S Eagle 1661 6Ү006 
Screw On Lid 95gal 31in 27125іп 41 Vain Packing Groups |, Папа Ill of Hazardous Materials -Yejjow 1Н2/Х300/5 DOT 49 CFR 173.25 Eagle 1690 5PW10 
Salvage Drums 
Lever Lock Ring 20gal 20%in  19in 20 “cin Yellow 1H2/X75/S Eagle 1654 4RF63 
Lever Lock Ring 30 gal 21 біп 19in 28 in ; ; Yellow 1H2/X120/S, 1H2/Y180/S 3 PSI Pressure Test, Eagle 1600 4RF59 
Bolt Ring 65gal 31 in 27.125in 38 76 іп. Packing Groups|, Il and Ill of Hazardous Materials -Yejjow 1H2/X200/S DOT 49 CFR173.3 Eagle — 1665 3KN31 
BoltRing 950441 31in  27.5in 44 %in Yellow 1Н2/Х340/5 Eagle 1695 — 3KN34 
Overpack/Salvage Drums 
Screw OnLid 20gal 22 йіп 21.5in 19іп 5 gal Pails, Bottles, Cans Yellow 1Н2/Х75/5, 1H2/Y100/S ENPAC 1220-YE 3TZX6 
ScrewOnlid 30gal 22Y4in 21.in 30іп 16 gal Drum Yellow 1Н2/Х100/5 DOT 49 CFR 173.3 (с), ЕМРАС 1230-YE АТАЛ 
Screw On Lid 65gal 27%іп 23іп 37 in 30 gal Drum Yellow 1H2/X200/S EPA, SPCC and NPDES ENPAC 1065-YE 4ТАН9 
Screw Оп Ша 95gal 31 біп 25.75in 40іп 55 gal Drum Yellow 1Н2/Х227/5 ENPAC 1095-ҮЕ 4ТА/2 
Locking Overpack/Salvage Drum 
ScrewOnlid 95gal 32in  ?7in  44in 55 gal Drum Yellow 1H2/X295/8 00749 GER 1733 (C; ENPAC 1295-ҮЕ БІРІ 
Wheeled Overpack/Salvage Drums 
Screw On Ша 5001 24in  185in 45 %in 30 gal Drum Yellow 1Н2/Х125/5 DOT 49 CFR 173.3 (с), ЕМРАС 1259-YE 4ТАЗ 
Screw Оп Lid 95gal 31 іп 25.75in 47 %in 55 gal Drum Yellow 1Н2/Х113/5 ЕРА, SPCC and NPDES ЕМРАС 1299-ҮЕ АТАМ 
Lock Down Security Kit 
Includes Hazardous Material Identification 51Р70 un uS um ENPAC 1295-LK 51Р71 


Tag, Screw, Security Wrench 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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SAFETY 
Spill Containment 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


Leak Diverters 


Capture overhead leaks caused by water and snow. 
They divert and redirect leaking fluid to prevent 
damage to floors, merchandise, or equipment plus 
help reduce slip hazards. 

Ceiling Leak Diverters are tarps to protect people 
and equipment from leaks. D-rings are used for 
simple installation. 


Ceiling 
10C889 


Ceiling Kit 
30PX37 


iE ( 


Ceiling Kit with 
Safety Message 
30PY16 


Drop Ceiling 
Tile Kit 
30PX48 


NE ‘2 
Umbrella Style 
Ceiling Kit 
Pipe 30PY43 

42X297 

Above the 

Ceiling Kit ғ 
30PY15 ^ 


Below the 
Ceiling Kit 
30PX36 | 


Ceiling 
& Pipe 
Combo Kit 
30PY20 


1866 GRAINGER. 
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Drop Ceiling Tile Leak Diverter Kits replace 
damaged tiles and are used to maintain a profes- 
sional appearance. They channel liquids away 

from ceilings with a hose and protect people and 
equipment. 

Umbrella Style Ceiling Leak Diverter Kits 
contain the necessary components to capture over- 
head leaks and drain liquids away with a hose. They 
hang from a single point near leaks and open up like 
an umbrella. 


Pipe Leak Diverters are tarps to capture leaks or 
condensation from pipes and protect people and 
equipment. Have brass grommets that are used to 
hang them on leaking pipes. Liquids are channeled 
away to a collection container or a portable storage 
tank. They can also be used for various maintenance 
applications. 

Above the Ceiling Leak Diverter Kit sits directly 
above a drop ceiling tile to catch leaks and channel 
them away and Below the Ceiling clips in place to 


your drop ceiling to control leaks and drips. 


Mfr. Item 
Dim. — Mounting Style Material Color Components Included Brand Model No. 
Ceiling Leak Diverters 
Bungee Cords with 
2 Vo ftx 2 % ft Hooks, Draws rings, Polyethylene Black, Silver (1) Leak Diverter — 42X289 42X289 
Hooks, Straps 
2% ftx2 “tt Straps Polyester, PVC Translucent (1) Leak Diverter Pig TLS552-TR_30PX91 
2 V» ft x 2 Y2 ft Bungee Cords with PVC Laminated Polyester — White (1) Leak Diverter — 42X285 42X285 
2ye ftx 2 ен "06, Cone PU Laminated Polyester — Yellow (1) Leak Diverter — 42X293 42X293 
2% ftx2 ft Straps Polyester, PVC Clear (1) Leak Diverter Pig TLS552-CL 30PX89 
Bungee Cords with 
5 ftx5ft Hooks, Drawstrings, Polyethylene Black, Silver (1) Leak Diverter — 100882 100882 
Hooks, Straps 
5 ftx 5 ft Straps Polyester, PVC Translucent (1) Leak Diverter Pig TLS462-TR 30РХ55 
5ftx5ft Bungee Cords with PVC Laminated Polyester — White (1) Leak Diverter — 100876 100876 
5йхой 1995 tape PUO Laminated Polyester Yellow (1) Leak Diverter — 100889 10С889 
5 ftx 5 ft Straps Polyester, PVC Clear (1) Leak Diverter Pig TLS462-CL 30PX53 
7ftx3ft Bungee Cords with Polyethylene Black, Silver (1) Leak Diverter — 42X290 42Х290 
7їхзї 1005, M FUE Laminated Polyester White (1) Leak Diverter — 42X286 42X286 
7ftx3ft Straps Polyester, PVC Clear (1) Leak Diverter Pig TLS673-CL 30РҮ27 
Tftx7ft Е Polyethylene Black, Silver (1) Leak Diverter -- 100883 100883 
7ftx7 ft Bungee Cords with PVC Laminated Polyester White (1) Leak Diverter — 100877 100877 
7ftx7 ft Hooks, Si s "PVC Laminated Polyester — Yellow (1) Leak Diverter — 100890 10С890 
10ftx5f : Polyethylene Black, Silver (1) Leak Diverter — 42X291 42Х291 
10ftx5 Straps Polyester, PVC Clear (1) Leak Diverter Pig TLS553-CL 30PX95 
Bungee Cords with 
10 ftx 10 ft Hooks, Drawstrings, Polyethylene Black, Silver (1) Leak Diverter — 100884 100884 
Hooks, Straps 
10 ftx 10 Straps Polyester, PVC Clear (1) Leak Diverter Pig TLS464-CL 30PX65 
10 ftx 10 Bungee Cords with PVC Laminated Polyester — White (1) Leak Diverter — 100878 10С878 
10 ftx 10 ft_ Hooks, Drawstrings, PVC Laminated Polyester — Yellow (1) Leak Diverter — 100891 106891 
12ftx12 Hooks, Straps Polyethylene Black, Silver (1) Leak Diverter — 100885 100885 
12 ftx 12 Polyester, PVC ranslucent (1) Leak Diverter Pig TLS465-TR 30PX73 
12 ftx 12 Polyester, PVC Clear (1) Leak Diverter Pig TLS465-CL 30PX71 
15 ftx 15 Straps Polyester, PVC Clear (1) Leak Diverter Pig TLS466-CL 30PX77 
20 ft x 10 p Polyester, PVC Clear (1) Leak Diverter Pig TLS554-CL 30PY02 
20 ft x 20 Polyester, PVC ranslucent (1) Leak Diverter Pig TLS467-TR 30РХ85 
20 ft x 20 ft Polyester, PVC Clear (1) Leak Diverter Pig TLS467-CL 30PX83 
Ceiling Leak Diverter Kit EET 
x5ft Straps Polyester, PVC ranslucent (1 Hose), (4) Straps, (1) Leak Diverter Pig TLS121-TR 30PX37 
Ceiling Leak Diverter Kits with Safety Message 
5ftx5ft Polyester, PVC Yellow (1) Leak Diverter Pig 115555-  soPvos 
5 ftx5 ft Straps Polyester, PVC ranslucent (1 Hose), (4) Straps, (1) Leak Diverter Pig TLS667-TR 30PY16 
Tftx7ft Polyester, PVC ranslucent (1 Hose), (4) Straps, (1) Leak Diverter Pig TLS668-TR 30PY17 
Drop Ceiling Tile Leak Diverter Kits 
2ftx2ft Clips Polystyrene White (1 Hose), (6) Clips, (1) Leak Diverter Pig — TLS366 30РХ48 
 Aftx2ft i _ .. Polyethylene White (1 Hose), (6) Clips, (1) Leak Diverter Pig — TLS367 30РХ49 
Umbrella Style Ceiling Leak Diverter Kits 
20 х2 оН Polyester, PVC ranslucent (1 Hose), (1) Leak Diverter Pig TLS461-TR 30PX51 
2VWftx2 ft Polyester, PVC Clear (1 Hose), (1) Leak Diverter Pig TLS461-CL 30РХ50 
2Wftx2Veft Polyester, PVC Yellow (1 Hose), (1) Leak Diverter Pig TLS461-YW 30РХ52 
PUE Hook Polyester, PVC Translucent — (1 Hose), (1) Leak Diverter Pig TLS903-TR 30PY42 
amy Polyester, PVC Yellow (1 Hose), (1) Leak Diverter Pig TLS903-YW 30PY43 
Pipe Leak Diverters 
Bungee Cords with 
1 ya ftx 1 Y2 ft Hooks, Drawstrings, PVC Laminated Polyester Yellow (4) Straps. (8) Hoaks, — 42X297 42X297 
Hooks, Straps (1) Leak Diverter 
11 ^in dia Straps Polyester, PVC Yellow (1) Leak Diverter Pig Т15190 30РХ40 
32inx19'2in ^ Drawstrings Polyester, PVC Yellow. (1) Leak Diverter Pig 115182 30PX39 
Pipe Leak Diverter Kit 
12 in dia Telescoping Pole Polyester, PVC Yellow (1) Leak Diverter Pig TLS564-YW 30PY13 
Ahove the Ceiling Leak Diverter Kit 
ЗЕ Frame Polyester, PVC Clear (1 Hose), (1) Leak Diverter Pig TLS620-CL 30PY15 
Below the Ceiling Leak Diverter Kit 
50 in x 48 1^ in Clips Vinyl White (1 Hose), (12) Clips, (1) Leak Diverter Pig — TLS102 — 30PX36 
Ceiling & Pipe Leak Diverter Combo Kit - E p 
5ftx5ft Straps Polyester, PVC Clear (1 Hose), (4) Straps, (1) Leak Diverter Pig — TLS671 30РҮ20 
Mfr. Item Pkg. 
Product Type L Material For Use With Brand Model No. Qty. 
Leak Hangers 
Hanging Straps 14in EPDM Rubber, Steel TLS Pig TLS470 782KR2 4 
Hanging Straps 19in EPDM Rubber, Steel TLS Pig TLS471 381P70 4 
Hanging Straps 24 in EPDM Rubber, Steel TLS Pig TLS472 T782KR3 4 


Find even MORE on Grainger.com? 
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pig, ULTRATECH 
ЗЕШҮӨ Drain Plugs ЗЕМҮЯ 
& Kits 
ULTRATECH 1» Polyurethane plug material 
INTERNATIONAL, INC a Metal handles 
= Plugs fit snugly into drain 
Dewatering openings to prevent spilled . 15 Handle Mfr. Item 
em : Fits Drain Dia. Type Color Brand Model No. 
Bags ; liquids from entering the Drain Plugs Е T соо 
: у drain. They сап be used for n show ig 
= Support EPA Compliance 40 CFR 122.26 y : Зіп Yellow Рі! РІН209 30PW22 
: А | short term or left in place as ЗП Eye Bolt Yellow — Pig РЇН281 30PW25 
Bags attach to the discharge hose on a dewatering pump to filter | an alternative to permanently Zn Yellow Pg FLEE WW 
j | а А ІП ellow 10 
contaminants such as Sediment and pollutants from water that sealing the drain. Tapered in Orange Ultratech 2113 — 3EWXT 
is being drained from ditches, ponds, construction sites, and sides make it easier to seat 3in Orange Ultratech 2114 — 3EWX8 
imi in di 4in range Ultratech 2115 3ЗЕМХ9 
similar areas. жн up toa “ ы ma Я the plug and ensure a secure 6in Removable Eye Bolt Orange Ultratech 2117 ЗЕМҮ2 
ах. edimen г. em it. i its i 8in range Ultratech 2118 ЗЕМҮЗ 
Size Flow Rate Oil Cap. Capacity Model No. fit. Drain Plug Kits include 10 in Orange Ultratech 2112 ЗЕМҮД 
4ftLx3ftW —500gpm 1.2041 12сий; 72016 9729-05 3EWY6 | (1) each of the 2 in, 3 in and 4 12 іп Orange Ultratech 2121 ЗЕМҮ5 
SALX6 HW 500 орт 3.7047 36cuft7201b 9724-05 3EWYT | in dia conical drain plugs and үзіп Plug Kits 
15ftLx10ftW 1,500gpm 15.1 gal 150 cu ft; 720 |b 9725-05 3EWY8 4 plug 2in, 3in, 4 in Eye Bolt Yellow _ Pig РІН207 30PW20 
i5ftLx15ftW 1,500gpm 22.6 да 225 cu ft; 7201р 9727-05 ЗЕМҮ9 | (1) plastic case. 2іп, Зіп, (іп Removable Eye Bolt Orange Ultratech 2116 — 3EWY1 
" i Magnetic 
r. ет 
For Мах Drain Size Material Color Thickness — Brand Model No. 150890 
Magnetic Drain Cover Seals 
Circle 
" 12 in dia Vinyl Black, Yellow isin Brady SPC 96229 — 8CWM8 
quare 
12inLx12 in W Vinyl Yellow. Yin Вгаду SPC PVC18 150890 
18inL x 18 in W Vinyl Yellow Yin Brady SPC PVC24  15U891 
30 in Lx 30 in W Vinyl Yellow Yein Brady SPC PVC36 150892 
36 in Lx 36 in W Vinyl Yellow Yein Brady SPC PVC42 150893 
Self-Sealing Drain Cover Seals 
Circle 
6 in dia Polyurethane — Black, Yellow ліп Pig PLR412 30PW45 
6 in dia Polyurethane Yellow 36 in Condor  48FZ15  48FZ15 7 TSS 
14 in dia Polyurethane Yellow 36 in Condor 48Ғ716  48FZ16 Self-Sealing 
24 in dia Polyurethane — Black, Yellow — 5e in Pig PLR430 30PW47 30PW38 
5 24 in dia Polyurethane Yellow 36 in Condor  48FZ17  48FZ17 
quare 
12іпіх12іп М/ Polyurethane Yellow. Yin Condor  48FZ07  48FZ07 
12inLx12inW Polyurethane Orange 36 in Ultratech 2126 — 3EWRS 
12inLx12 in W Polyurethane Yellow 36 in Condor  48FZ11  48FZ11 
18 in Сх 18 in W Polyurethane Yellow Vain Condor  48FZ08 48FZ08 
18inLx18inW Urethane, Vinyl Black, Yellow Эвіп Pig PLR401 30PW36 
18inL x 18 in W Polyurethane Orange % in Ultratech 2127 — SEWR6 
18 in L x 18 in W Polyurethane Yellow 36 in Condor 48Ғ712  48FZ12 
24inLx24inW Urethane, Vinyl Black, Yellow — 94e in Pig PLR402 30PW37 Self-Sealing Curb 
ЕН (ш шы E Ен p. 
InL x In rethane, VInyi аск, Yellow ^6 In 10 
30inLx30inW Polyurethane Orange %in Ultratech 2130  3EWR7 S2 ULTRATECH mE 
30inLx30inW Polyurethane Yellow 36 in Condor 48Ғ713  48FZ13 КААЛА ОН 
36 іп L X 36 іп Y Po lyurethane Prange A in y ratech 2131 ЗЕМАВ р = с 6 ! & St с 
in L x 42 in olyurethane range 6 in ratech 
48inLx48inW Urethane, Vinyl Black, Yellow — 54e in Pig PLR406 30PW41 rain over ea S orage ases 
48 пі x48 in W — Polyurethane — Orange  %in Ultratech 2133 — 3EWTÍ Attach to storm drains to prevent Self-Sealing Drain Cover Seals 
Self-Sealing Curb Drain Cover Seal : pa н 
Rectangle spilled liquids, oils, and hazardous have a bottom layer that seals the area 
114 in Lx 12inW dg Green 7 in Pig — PLR510 30PW48 materials from entering the drain. around the grate to prevent liquids 
Drire-Dver Self-Sealing Drain Cover Seals Flexible material allows the seal to from entering the drain. 
ware : m A n : . 
О in Lx301] W Rubber Urethane Black Blue — Yin Ра PLR303~30RF2g~ COnform to irregularities in the drain. — Drive-Over Self-Sealing Drain 
36 nL x36inW Rubber Urethane Black; Blue іп pig  PLRG0i 3URSD Covers are used in areas at risk of Cover Seals are made of heavy duty 
InL x In ubber, Urethane аск, blue ? n 10 Э П j i 1 ә Р 
48inLx48inW Rubber Urethane Black Blue Үріп Pig  РІВ306 30PW27 spills or in washdown applications. All materials that withstand damage 
Н тұн seals can be washed and reused. Self- caused by vehicle traffic. 
For Use With Mir. Model No. Dim. Color | Brand Model No. sealing models are UV-resistant. Wall-Mount Storage Cases for 
ali-Mount storage Gases i i indi 
2126, 2127 7indiax27inL Yellow Ultratech 2140 3EWUS Magnetic Drain Cover Seals have а | indicated Ultratech seals hold and 
2130 Tindiax39inL Yellow Ultratech 2142: ЗЕМШ8 magnetic backing that seals the cover keep them at hand to prevent damage 
2131, 2132 7 in diax 51 inL Yellow Ultratech 2143 3EWU7 to a storm drain grate. during storage and transport. 


Filter Socks Egue (27) 


Socks prevent contaminated water and debris from reaching storm drains. 
They are placed in front of or around the drain to filter contaminants from water 
before it reaches the grate. Water flows through the filter while trapping silt and 


32V029 


other contaminants. 494K85 

Mfr. Item 

Substances Filtered Size Filtration Capacity Composition Color Brand Model No. 
Heavy Metals 7inWx4inHx9ftL Heavy Metals 1145 g Heavy Metal Removal Filler with Polymer Outer Mesh Green Ultratech 9454 32V029 
Oil, Other Hydrocarbons 7inWx4inHx9ftL Oil Capacity: 5.33 gal Sorb 44 Filler with Polymer Outer Mesh Green Ultratech 9455 32V030 
Oil; Heavy Metals; Sediment; Debris 5 in dia x 10 ft L Oil Capacity: 4.5 gal Compost Mulch Filler with Polyester Outer Mesh Black Pig FLT718 — 45GN99 
Oil; Heavy Metals; Sediment; 1234 in Wx3 in Hx 10 ftL Oil Capacity: 4.5 gal Activated Carbon Filler with Polypropylene Blue Pig FLT823 — 494K88 
Debris; Trash 12% in Wx3inHx5ftL Oil Capacity: 2.25 gal Outer Mesh, Recycled Fiber Mat, Zeolite Blue Pig FLT822 1494К87 
бі: Sediments: Debris: Trash 1234 in Wx3in Hx 10 ftL Oil Capacity: 4.5 gal Recycled Fiber Mat, Stone Aggregate Filler Blue Pig FLT821 — 494K86 
i 1 А 12 іп Wx3inHx5ftL Oil Capacity: 2.25 gal with Polypropylene Outer Mesh Blue Pig FLT820 494К85 
Phosphorous 7TinWx4inHx9ftL Phosphorous: 26 16 Phos Filter Filler with Polymer Outer Mesh Green Ultratech 9456 32V031 
Sediment 7inWx4inHx9ftL — Recycled Rubber Media Filler with Polymer Outer Mesh — Green Ultratech 9457 32V032 
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SAFETY Scan. Order. Done. =S 
Stormwater Filtration & Flood Barriers Details on page A1. 


adustae Street Drain Filters - 
H n . NI 
Frame Filter — Prevent silt and contaminated parse шин 
run-off from entering storm 
drains. Substances Max. Mfr. Нет 
ч Filtered Filtration Capacity Flow Rate Brand Model Мо. 
Adjustable-Frame Insert Adjustable na Insert Sheet Drala Filters, Black Color 
Street Drain Filters change 24 in Lx 36 in Wx 21 in Н Sediment; Sediment Capacity: 125 lb 90 gpm ЕМРАС 4341 1EFJ3 
size to fit the drain opening. The rash 
Frameless frame sits on the shelf under the 24 in Lx 36 in W x21 inH Debris: СІ; Oil Capacity: 0.23 gal 90 орт ЕМРАС 4341-ІВ 3BU44 
ise grate and prevents the filter from 29 in dia x 21 in H rash | Sediment Capacity: $55 Іһ 500 gpm ЕМРАС 4340-IB 4FPE8 
ina i i Debris; 
falling into the drain when the 29 in dia x 21 in H Sediment; Sediment Capacity: 125 Ib 500 орт ENPAC 4340 3NJD4 
grate is lifted. rash 
" Frameless Insert Street Drain Filters, Black Color 
Frameless Insert Street Drain Tem Oil Capacity: 0.23 gal; 
Filters are held in place by the 48 in Lx 36 in W x 18 in H Mea š Heavy ме als: 1900: 275 gpm Ultratech 9397 32/033 
i А 1 ediment Capacity: 
weight of the storm drain grate. - - - Debris: Oil Capacity: 7.4 gal 
A rod is threaded through the 48inLx36inWx18inH Trash Sediment Capacity: 40 lb 500 өрт Ultratech 9227 ЗЕМРІ 
Set-In filter before lifting the grate to 48 in Lx 36 in Wx 18 in H a {арап у:0.87 gal  500gpm Ultratech 9217 3EWN8 
i Я mo i i i il Capacity: 1.38 gal; 
dco d prevent the filter from falling ino — 4 n Lx36imWxT8inH — Sediment Capacity: 4016 500 gpm Ultratech 9219  3EWN9 
the drain when the grate is lifted. во in Lx60in Wx 18in Н Sedimen Sediment Cay: ір 900gpm Ultratech 9356 100416 
-In- i А i i il Capacity: 2.06 gal; 
== In 4 қыны та А 60 in Lx 60 in Wx 18 inH Sediment Capacity: 4010 900 орт Ultratech 9358 100417 
тпегѕ are placed In tront о БЕШИНЕН беті amis Filters, Gray Color т ma 
streetside curb inlets. in Lx9 in W x9 in Debris: = ttratec 
* He 120 in L x 9 in Wx 9 in H — — Ultratech 9321 ЗМЈЕЗ 
Magnetic Street Drain Filters 14 44 int x ЕШ W х 9in us ШЕ - — Ultratech 9322 3NJF4 
i lagnetic Street Drain Filters, Gray Color 5 PRIX: 
have integrated magnets that 24inLx24inWx2inH — gi. 92gpm Ultratech 9160 3EWP3 
secure the filter to the top of 24inLx 48in Wx2inH сыты, — 92 gpm Ultratech 9162 3EWP5 
j iri 36 in L x 24 in W x 2 in H 192 gpm Ultratech 9161 ЗЕМР4 
the metal gate without requiring Magnetic Combination Drain Filters, Gray Color à DEDERIT 
tools or removing the grate. 28 in E zu in ү х 8i in H Oil: = gpm Ultra есп 9163 3EWRG 
" " 2 inLx іп Wx8 ín i = gpm U trateci 
Magnetic Combination 24inLx48inWx8inH Sedimen 32 gpm Ultratech 9165 3EWPB 
Drain Filters cover the curb Overall Overall Mfr. Item 
- i i Mater Width Color Brand Model No. 
Magnetic Combination Filter inlet and a storm drain grate Grate Hook. For Use wit А i aS 
3EWP7 simultaneously. Steel 5 in Black Ultratech 90295 3EWP2 


[QUICK DAM}. 


Water-Activated Flood Bags and Barriers 


Bags and barriers absorb, contain and divert problem flood water. They contain an 
absorbent powder that swells and turns to gel when it gets wet, grow to full size and 
weight in minutes. Easier to deploy than sandbags and can be stacked as needed to 
create walls. Built-in wedge on barriers prevent rolling. Safe, nontoxic, nonhazardous 
and can be disposed of in the trash. For fresh water only. 


Weight Item Pkg. 
LÍ L w H Cap. No. Qty. 
FLOOD Water Activated Flood Bags 
B 2 ft i б 


BARRIERS P 1ft 3 іп 30.9 Ib 45EU47 


ift 3^ in 12 Ib 49UV24 20 
Water Activated Flood Barriers А 
8in 3 in 1.375 Ib 490119 2 
45EU47 5 ft 20 in 3 in 21 Ib 49UV21 26 
10 ft 6 ^ in 3 vin 64 Ib 45EU48 1 
10 ft 6 Bin ЕРІП 20 Ib 490V22 12 
17% 9 in 3 in 2.375 Ib 49UV20 — 1 
49UV20 17ft 20 in 3i^in 23 Ib 49UV23 8 
Sandbags and Filling Tool — Вт лел 2222. Qoae 
Sandbags hold back rising floodwaters, build Sandless sandbags are water-activated and 


әкі. Р 1 
Е (9099 Ec military bunkers, barricade traffic areas, and weigh | contain absorbent material that soaks up water so 
» down objects and equipment so they stay in place. they do not need to be filled before use. 


For fresh or salt water. Sandbag filling tool fills bags faster than 
Standard sandbags must be filled with sand conventional shovel method. 
786Ғ09 before use. Hemmed polypropylene construction for 


durability and easy filling. Attached tie cords help to 
secure bags when filled. Mildew-resistant. 500-hr. 
UV rating for white bags; 1200-hr. UV rating for 
orange bags. 


А M Item m 
olor Material L w ap. Brand No. ty. 

SEGAS Standard Sandbags x m 
orang ein dm Ab = FX 100 

range in in — 

White Polypropylene отіп 18in 501b = 6FGY2 — 100 
Orange 2/in 18in 5016 — 6FGYO 100 

БИШЕ Sandbags ? Е БР 
Polymers, Polypropylene 22in 17in 4010 Ultratech 55Е052 15 
Wis 22in 16in 5016 Aquasafe 60WC89 5 
White Nylon Edge Stitch, Polypropylene 22in 16in 5016 Aquasafe 60WC90 10 
White 22in 16in 5016 Aquasafe 60WC91 20 
Polypropylene 20in 19in 5016 FloodSax 786F09 20 

- Sandbag Filling Tool 

5EET2 Yellow Plastic 26in 9%in - GoBagger 5EET2 1 
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SAFETY 
Entrance Mats 


Indoor Carpet Entrance Mats 


Mats provide a stretch of walkway for removing moisture, dirt, and grime from footwear, to reduce slip hazards 
and protect floors. Rubber-backed mats have double borders to keep moisture away from floors, and gripper 


backing to minimize movement. Vinyl-backed mats are slip-resistant. 


> CHOOSE: Item > CHOOSE: 

Color Mat Weaving W 1 Thickness Мо. Color Mat Weaving W 
Medium- to Heavy-Traffic, Rubber-Backed Light- to Medium-Traffic, Rubber-Backed 
Diamond Parquet 

Blue оор Pile 2 3 Yein — 8LXJ1 Blue, Charcoal 2 
Brown i 2 3 Yein — 8YF48 Brown 2ft 
Needle Punch 2ft 3 Әйіп — 6NTF1 Blue, Charcoal Needle Punch 3ft 
Charcoal Loop Pile 2 3 ¥%in 807К9 Brown 3ft 
Needle Punch 2ft 3 %in 6NTG7 Blue, Charcoal 4% 
Blue 3 4 Yein — 6NTK8 Brown 4ft 
Brown Loop Pile 3 4 %in 9UET5 Waffle 
Charcoal 3 4 Ain 8LP30 Black, Brown 2 
Needle Punch 3 4 Yin 266847 _ Black, Blue, Brown Needle Punch 3ft 
Blue Loop Pile 3 5 Yin 80288 Black 41 
Needle Punch 3 5 Yein 80779 Blue, Brown 4ft 
Brown oop Pile 3 5 %in 8PR94 Light- to Medium-Traffic, Vinyl-Backed 
Charcoal ^! 3 5 Yin — 9JY24 Cut Pile 
Needle Punch 3 5 Yin 387А81 Black, Brown 2ft 
Green oop Pile 3! 5 %in 8DVG2 Blue 2ft 
m ‚00р 38 108 Жіп  9JFR7 Gray 2ft 
К Needle Punch 3ft 10ft Зіл —9ENGÍ Black, Brown 3ft 
Blue оор Pile 4 6 Yein 9К243 Blue 3ft 
Brown ый 4 6 Ain 6NTF4 Navy 3ft 
Needle Punch 4 6 Yin X 9FPP4 Black 3ft 
Loop Pile 4 6 Yin 80018 Blue, Red 3ft 
4 6 ¥in 387А82 Brown, Charcoal, 
— Needle Punch- а 8ft “іп 266849 Маму, Red/Black ot 
Loop Pile 4ft 10ft %in 80МТ9 Navy 8 3 t 
6ft 8 Ain 260850 ray ut Pile ft 
Needle Punch 549 ft %іп 266851 Black 3ft 
Waffle Blue, Charcoal 3ft 
2 3 %in J1715 Brown, Red/Black 3ft 
sioe Blue, Brown ЗП 48 %п J77 _ Red 3f 
gundy, Green ИД G Aft 
Needle Рипсһ-9 5 Ain 1/19 гау 
Black 3ft 108 іп  36VJ99 plack, Brown 4 t 
Blue, Brown, Burgundy, А urgundy ft 
Charcoal, Green каки 2 8 Жіп i720 Navy 4ft 
Medium Blue Loop Pile 4 8 Ain 8CZR5 Red 4ft 
Charcoal Needle Punch 4ft 10ft %їп 36/К03 Black, Brown 4ft 
Medium- to Heavy-Traffic, Vinyl-Backed Charcoal, Navy 4ft 
Diamond Ribbed 
2 3 Yain 24М130 Біаск, Blue, Brown 2ft 
3 4 Wain 24М131 — Brown 3ft 
3 5 Yain 24М132 Brown, Pepper 3ft 
3 8 Vin 24М133 3ft 
3f 10ft Win 248135) Blue, Pepper 3f 
3ft 12ft Yin 24N171 X Brown Needle Punch 3 ft 
зї 20ft Yin 24М137 Blue, Brown, Green, Aft 
4 6 Yin  24N138 Pepper, Red/Black 
Charcoal Loop Pile 4ft 8 Yin 24N139 Blue, Brown, Charcoal, Aft 
4ft 108 іп 24N140 Green, Red/Black 
4ft 12ft Vain 24М141 _Charcoa 6ft 
4ft 16ft Ип 24N142 Тиней 
4ft 20ft Vain 24N143 Gray Loop Pile tt 
6ft 8 Vin 24N144 Aft 
6ft 12ft Yin 24М145 
6 16ft Yin 24N146 
6ft 20ft “in 24N147 
High-Low Looped Pile 
Burgundy Loop Pile 3 4 Ain 24М185 
8XCJO 
PROGRAM 
Outdoor Brush Mats 
Indoor/Outdoor 
Made from coarse synthetic fibers and backed with 
Entrance Mat heavy-duty vinyl. Suitable for medium-to-heavy 
This brush mat has a stiff, coconut traffic, can be used both indoors and outside. 
husk-based pile that is good for scrap- | Provide super scraping action, keeping dirt and mud 
ing debris from the bottom of shoes. from entering facilities. Charcoal color. 
Has a vinyl backing. Tan color. | Item 
w L Thickness No. 
Item 3ft 12 ft 36 in 8XCJ0 
w L Thickness Мо. 3ft 20ft yin 8XCJ1 
18-3/4 in 30 іп % in 5ММ75 4ft 12ft % in 8XDJ6 
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Diamond 
Brown 
8PR94 


Item 
L Thickness No. 


3ft Жіп  Ji714 
3ft Жіп 341258 
5ft %in J716 
5ft іп 341259 
ӨН жіп —J1718 
6ft Жіп 341260 
3ft Жіп E5379 E 
5ft %in E5380 Cached Pile 
6ft жіп  8WC83 
ӨН %in E5381 Burgundy 
24N185 
3ft Зіп H6180 
3ft %п  8D471 
3ft Жіп  49Y276 
48 Эіп H6181 Parquet 
48 Зіп  9T055 Blue 
48 %in  24N267 
5ft %in 49Y284 31213 
5ft іп Р1257 
5ft жіп 065801 
6Н іп 240269 
8ft жіп 244279 
100 іп  49Y285 
108 іп Р1258 
108 Жіп 05804 
108 іп 98779 
3ft іп 8Х510 
6ft іп H6183 
6ft %in  8DH32 
6ft іп 24N272 
6ft жіп  8VYK6 р 
8ft Эіп H6185 Cut Pile 
8ft жіп 05806 Red/Black 
G5801 
3ft Yin  F1284 
48 іп 9ММ29 
5ft жіп Р1280 
ӨН %in ҒІ281 
1008 іп Н3535 А 
104 36in  6PWF4 Ribbed 
pm Pepper 
6ft жіп Е1282 E1282 
8ft жіп Е1283 
60ft sin 30CL93 — 
5ft іп 4095 
6ft %in 4LLH6 


v 39R807 
Outdoor Rubber eLUL9 
Entrance Mats 
a Beveled edges 


Scraping surface designs help reduce moisture and dirt tracked 
indoors. Heavy-duty construction for long life outdoors. Raised 
bar mats have molded scraping ribs for great shoe-scraping 
performance. Antislip fingertip mats provide outstanding 
cleaning action with flexible rubber fingers. 


Item Item 
w L Thickness Мо. Ww L Thickness No. 
Raised Bar Surface Fingertip Surface 
3ft 5ft 4 in 6LUP2 24in  32in 38 in 6LUL9 
44in  67in іп 398807 2ft8in 3ft3in Ain 6LUNO 
38  5ft  %in G6LUN1 
3 ft 6 ft 36 in 6LUN2 
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SAFETY 
Entrance Mats 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Combine mats to create a 
zoned entrance system that 
protects floors and reduces slip 
hazard by removing dirt, debris, 
and moisture from footwear. 
Rubber-backed mats have 
cleated backing to reduce mat 
movement, and molded beveled 
edging that creates a retention 
dam to trap moisture. Vinyl- 
backed mats reduce mat 
movement, and have beveled 
edges to help minimize tripping. 


HEAVY-TRAFFIC 


Barrier Rib—Durable, antimi- 
crobial, 26-0z. crush-resistant 
mat has a molded dual-ridge/ 
cross-rib pattern and carpeted 
beveled edges for maximum 
scraping and debris. 


< 


Barrier Rib 


4 


Arrow Trax 


4 


4 


Arrow Trax—Chevron design 
provides nondirectional scrap- 
ing and moisture retention. 38 
oz. of yarn per sq. yd. 


Uptown 


Estes—High/low, dense-tufted 
33-02. berber provides excel- 
lent water retention. 


< 


Guzzler 


Uptown—tigh/low, looped- 


Indoor Carpet Entrance Mats 


MEDIUM- TO HEAVY-TRAFFIC 


Guzzler—High/low, crushproof 
waffle design and rubber-edged 
perimeter provide superior 
water and soil control, with a 
low profile to fit under narrow 
Clearances. 26 oz. of yarn per 
sq. yd. 


Portrait—Tri-rib, high/low 
parquet design provides nondi- 
rectional scraping as traffic 
passes from all directions. 

Low profile is good for narrow- 
clearances. 26 oz. of yarn per 
sq. yd. 

Dante—Densely tufted cut-pile 
Decalon construction features 
24 oz. of tufted yarn per sq. yd. 


Heritage Rib—Heavier- 
weight, double-rib high/low 
design provides extra moisture 
retention and scraping action. 
24 oz. of yarn per sq. yd. 


LIGHT- TO MEDIUM-TRAFFIC 


Sabre Decalon—Mat offers 
good moisture and grime reten- 
tion. 19 oz. of colorfast Decalon 
yarn affords functional service 


pile, upscale carpet retains 
Á à and easy cleanup. 
moisture with 40 oz. of tufted, ind р 
crush-resistant Decalon yarn 
per sq. yd. 
Portrait > CHOOSE: Mat Mfr. Item 
Color Weaving W  L Thickness Model Мо. 
Heavy-Traffic, Rubber-Backed 
Barrier Rib н 
2ft 3 Ув in 161 25PN14 
Charcoal 3f 4 %in 161 25PN20 
Burgundy Loop 3ft 5 36 in 161 25PN23 
Charcoal Pile 3% 10 36 in 161 810038 
Dante Brown, Charcoal, Slate Blue 4ft 6 Win 161 E4979 
Black, Blue 4ft 1O0ft іп 161 £4980 
Heavy-Traffic, Vinyl-Backed 
Arrow Trax 
Black, Brown 2ft 3 36 in 118 F1826 
Black 3ft 4 36 in 118 96К73 
Charcoal 3ft 5 Hin 118 3H396 
Black 3ft 6 36 in 118 8EEG7 
3ft 8 Hin 118 45WL10 
3ft 10ft Ain 118 5FX31 
Heritage Rib Charcoal ЗЇ 128: Ain 118 45WL11 
Needle 3ft 16 36 in 118 45WL12 
Punch 3ft 20 Hin 118 45WL13 
Brown, Charcoal, Gray 4ft 6 36 in 118 E7325 
Charcoal 4ft 8 Hin 118 3Н397 
Brown, Charcoal 4% 10 % in 118 E7326 
4ft 20 25 in 118 45WL14 
6ft 8 Ув in 118 45WL15 
Charcoal Gf 10ft т 118 45WL16 
Sabre Decalon 6ft 20 36 in 118 45WL17 
Scrape & Dry Indoor 227243 


MATS FOR PROFESSIONAL USE 


Carpet Entrance Mats 
Ideal for handling medium traffic at large 
entrances, this color-coordinated runner 
combines three functional mats into one 
design. The first zone features a looped, 


MATS FOR PROFESSIONAL USE 
> CHOOSE: Mat Mfr. 
Color Weaving W  L Thickness Model 
Estes 
Dark Gray 2ft 3 3e іп 132 
Navy 2ft 3 36 in 132 
Dark Gray Loop 31 4 3e in 132 
Brown, Charcoal, Navy Pi p 3ft 5 36 in 132 
Brown, Dark Gray 3ft 6 в in 132 
Navy 3ft 6 36 in 132 
Brown, Charcoal, Navy 3ft 10 36 in 132 
Brown 4% 6 36 in 132 
Charcoal, Navy 4ft 6 3e in 132 
Gray Loo 4ft 8 36 in 132 
Navy Pie 4ft 8 % in 132 
Charcoal 6ft 60 36 in 132 
Uptown ЕН 138 
2ft 3 B in 
Charcoal 3t 4fi %in 138 
Brown, Charcoal, Navy Ёбб 38 5 3e in 138 
Charcoa Pi P sf Е АШ 138 
біп 
Brown, Charcoal, Navy 4ft 6 Sein 138 
Charcoa 4% 8 36 in 138 
Medium- to Heavy-Traffic, Rubber-Backed 
Guzzler В 
2ft 3 % in 166 
Charcoal 3t 4f win 166 
Brown, Burgundy, 34i 
Charcoal, Hunter Green Toon 3ft 5 “ln 166 
Charcoa 3ft 10 36 in 166 
Brown, Burgundy, Charcoal 4ft 6 % in 166 
Charcoa Aft 10 36 in 166 
Portrait 
Brown 2ft 3 36 in 167 
Charcoa 2ft 3 36 in 167 
Brown Loop 3ft 4 36 in 167 
Blue, Brown, Burgundy, Charcoal Pile 3ft 5 36 in 167 
Blue, Brown, Burgundy, i 
Charcoal, Hunter Green 4ft 6 %in 167 
Medium- to Heavy-Traffic, Vinyl-Backed 
Dante 
Brown 3ft 4 36 in 131 
Charcoa 3ft 4 36 in 131 
Brown, Charcoal 3ft 5 ¥% in 131 
Charet Ишан ш. 
harcoal ; біп 
Brown Cut Pile "50 191 %in — 131 
Charcoa 3ft 10 36 in 131 
Brown, Charcoal 4ft 6 % in 131 
Brown 41 8 Hin 131 
Charcoa Aft 8 36 in 131 
Heritage Rib 
Charcoa 3ft 4 36 in 117 
Brown, Charcoal, Gray 3ft 5 ¥ in 117 
Charcoa 3ft 6 36 in 117 
Brown, Charcoal, Red/Black 3ft 10 % in 117 
Charcoa Needle 3ft 20 36 in 117 
Brown, Charcoal, Gray Punch 4ft 6 36 іп 117 
E201 sein — H7 
6 in 
Charcoal Ай 60ft іп 117 
6ft 60 36 in 117 
Light- to Medium-Traffic, Vinyl-Backed 
Sahre Decalon — zm = 
^e in 
Charcoal 3t 4fl Asin 130 
Red/Black 3ft 4 Ye in 130 
Blue 3ft 5 s in 130 
Charcoal, Red/Black 3ft 5 Ўв in 130 
ға oft 6 Ye in 130 
Charcoa Cut Pile 3H 30 Ye in 130 
Burgundy 3ft 60 s in 130 
Blue 4% 6 Asin 130 
Charcoal, Dark Brown, Red/Black 4ft 6 Je in 130 
Charcoal 4% 10 Ув in 130 
Blue 4ft 60 s in 130 
6MRUG 
Outdoor 


Oct-0-Flex 


Item 
No. 


3UFD1 
40K303 
3UFD9 
E9020 
E9021 
40K308 
D9158 
E9022 
E9022 
3UFG9 
40K311 
40K298 


9KET8 
90/63 
09153 
9MUH8 
D9155 
D9154 
9N072 


25PN27 
25PN34 


D9166 


25PN47 
D9167 
25PN54 


25PN59 

25PN61 

25PN65 
D9164 


D9165 


40K249 
40K250 
J5819 
40K261 
40K262 
40K279 
40K280 
J5820 
40K273 
40K274 


40K188 
E9401 
3UFK8 
D9159 
45WK97 
E9403 
45WK99 
45WL02 
40K178 
40K183 


ЗШЕР5 
40К209 
40К212 
40К213 

09161 

3UFT1 
40K220 

8Е558 
40К215 

E9410 
45WL26 
40K195 


nonabsorbent yarn to scrape debris and 
moisture from foot traffic. The second zone 
combines looped scraper yarns with absor- 
bent looped pile to begin the drying process. 
The third zone consists of looped pile to 
complete the drying function. Nonslip vinyl 
backing. Beveled edges minimize tripping. 


> CHOOSE: Item 

Color wW L Thickness No. 
Charcoal, 3ft 12 ft % in E1605 
Gray 4ft 12 ft % in E1607 


1870 GRAINGER. 
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WARAK 


Boot Scraper 22:27. 
Removes dirt, grass clippings, snow, and 
sand from the bottom and sides of your 
boots. Flexible rubber fingertips quickly 
remove debris before it is tracked into your 


facility. Bolt down for permanent installa- 


Entrance Mats 


Durable rubber entrance mats have holes for 
drainage and heavy-duty beveled edges. Top 
surface removes snow, rain, and dirt from 
shoes. Raised knobbed underside reduces 
mat movement. Black color. 


Charcoal : : 
E1607 tion or use as a mobile entrance mat. 
Item 
w L No. 
12in 15 in 527Х91 


Find even MORE on Grainger.com? 


Mfr. Item 

Ww L Thickness Model No. 
27 in 3ft Yin 599 6MRUG 
3 ft 5 ft Yin 599 6MRU7 
Aft 6 ft win 599 6MRUS 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Antifatigue Mats 


Antifatigue & Drainage Mat Definitions 

: MAT MATERIAL: 

: Natural Rubber resists damage caused by incidental contact with grease and oil. 

: Nitrile Rubber resists extended exposure to grease, oil, and some chemicals. 

: Polyurethane is highly durable and chemical resistant and usually has a longer lifespan 
} than vinyl. 

: Rubber Laminate has a flexible sponge base and a durable rubber top that resists 

: damage caused by incidental contact with grease and oil. 


: Sponge Foam is made of flexible sponge-like material to relieve strain from standing or 
: walking and has limited resistance to oil, grease, and chemicals. 


: Vinyl resists damage caused by incidental contact with some chemicals and acids. 


: Vinyl Laminate has a flexible sponge base and a durable vinyl top that resists damage 
: caused by incidental contact with chemicals and some acids. 


KEY PROPERTIES: 

Oil & Grease-Resistant is made from non-laminated foam 
construction that makes it more resistant to oil and grease 
than other materials. 

Welding Safe is made of laminated materials that resist 
damage caused by incidental contact with sparks. 
Antimicrobial is made of materials that include antimicrobial 
treatments to inhibit the growth of mildew, mold, and bacteria 
that can cause odors and spread germs. 

Autoclavable withstands exposure to hospital-grade cleaning 
chemicals and sterilization in an autoclave. 


SURFACE DESIGN: Describes the appearance or texture 
of the top of the mat. Textured surfaces usually add some 
gripping power or slip resistance over smooth surfaces, 
which are used in dry areas. Decorative surfaces are 
generally used in customer-facing locations. 


MAT COLOR: Usually chosen to match an interior design 
or workspace. Contrasting borders call attention to the 
transition to reduce tripping. 


: EDGE STYLE: 

: Beveled has a graduated edge to help 

: prevent tripping and make it easier to roll 
‚ equipment over. 

: Straight sits flush to walls and other 

i edges to ease cleaning and sweeping. 


MAT HARDNESS: Relates to how much the 
mat compresses when walked or stood on. 
Harder mats are easier to push carts across 
and are usually chosen for walkways. Softer 
mats are generally used where workers 
stand for long periods of time. 


Standard Antifatigue Mats "244° | SANDEL 


= Beveled edge Mat material compresses to help absorb pressure to reduce fatigue and joint pain. 


Suitable for use in dry settings that aren't exposed to oil, grease, heat, and chemicals. 


BLACK WITH 
BLACK YELLOW BORDER 
Mat Anti-Slip Item Item 
ке (WxL) X Material ^ Backing Series Brand Thickness No. Thickness No. 
a 
Bubble, Soft 
2ftx3 Yes Notrax % in 522Y13 — = 
30inx5 Rubber Yes шоп Notrax 36 in 5W617 — — 
30 in x 10 ft Yes Notrax 36 in 5ҒХ52 — — 
Diamond Plate, Soft 
2ftx3 Yes ; Condor VA 39R791 іп 398797 
3ftx5ft PVCFoam — Yes 208 Diamond — Condor Уп 39R793 | /іп 398799 
3ftx 12 Yes Condor Ve in 39R794 Yin 39R801 
Diamond Plate, Super-Soft 
30inx3 Yes Notrax lin 38W607 lin 38W608 
30inx5 Yes Notrax lin 38W609 {in 38W610 
30 in x 8 Yes | Notrax Тіп 38W611 lin 38W612 
3ftx3 Vinyl Yes 621Diamond Notrax lin 38W613 lin 38W614 А 
3ftx5 y Yes Flex-Lok Solid Notrax Tin 38N619 {in 38N620 Diamond Plate, Soft 
3ftx8 Yes Notrax Tin 38W615 Tin 38W616 39R791 and 39R797 
3ftx 10 Yes Notrax lin 38N621 {in 38N622 
4їїх6 Yes Notrax Tin 38W619 Tin 38W620 
Pebble, Soft 
2ftx3 Yes Notrax 36 in 3TTN9 = = 
3ftx5 Yes Notrax % in 3TTP3 — — 
3ftx12 PVC Foam Yes 411 Sof-Tred — Notrax Ain 3TTP6 — — 
3ftx12 Yes Notrax Asin 3TTR6 — — 
4ftx5 Yes Notrax = = 36 in 522Y07 
Ribhed, Soft 
2ftx3 Yes Notrax % in 4DE12 іп 30ЕТ9 рі d Plat 
3ftx5 Yes Notrax 36 in 4DE14 36 in 3TRR9 татола сак; 
31tx 12 PVC Foam Yes 410 Airug Notrax Ye in 3U018 Ain 4LNH3 Super Soft 
3 ftx 30 Yes Notrax 36 in 45WL74 3s in 45WL75 38W607 
4ftx 30 Yes Notrax = — 36 in 45WL83 
Ribbed, Super-Soft 
2ftx30 Yes Notrax % in 8TT29 % in 8ZFT1 
3 ftx 10 Yes Notrax % in 45WMO01 % in 45WM02 
3ftx 30 Yes Notrax min 4LNH9 ЖП Ша 
3ftx4 Yes ; Notrax % in 49WL94 y6 in 45WL95 
Sftx5ft PVC Foam — Yes 410 Аид — огах Fin 3UGD1 %in 3UGD3 
3ftx6 Yes Notrax J іп 45WL96 y in 45WL97 
4ftx6 Yes Notrax ye in 45WM03 56 іп 45WM04 
4ftx10 Yes Notrax % in 45М/М07 -- -- 
Roll 
Diamond Plate, Soft 
2ftx60 Yes 508 Diamond Condor Yin 39R795 Y in 39R802 
3ftx 60 PVC Foam Yes Cushion Condor Vin 39R796 Ў іп 398803 
" ui x 600 Yes Condor ¥ in 36VL01 Yin 36VL02 
ebble, So , 
2 ftx 60 Yes Notrax %in 8NR02 — - eee im аланы Soft 
3 ftx 60 Yes Notrax 36 in 8GLU6 % in 52ZY04 
З бо РУС Foam — yes — 411 Sof-Tred — iy ein -8XGHÜ | Уп 52ZY06 
4 ftx 60 Yes Notrax 36 in 9RHZ4 — — 
Ribbed, Soft 
iu % Ме dm mn Wm 
x es ; otrax біп 6 in 
4fx60f PVC Foam — yes 410 Аид —Notrax 34 in 5FX44 Yin 8CC80 
6 ftx 60 Yes Notrax 36 in 25PJ23 = = 
ORANGE 
Item 
- Size (WxL) Mat Material Anti-Slip Backing Series Brand Thickness No. 
la 
Smor Suo t N Sandal ЙІ 199436 
in x 17 in 0 andel Ain қ 
20in x 32 in Polyurethane No ErgoPlus Sandel 34 in 499A37 Ribbed, Soft Smooth, Super-Soft 
20 in x 4 ft No Sandel Ain 499A38 5Z056 499A36 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1871 


Bubble, Soft 
52ZY13 


SAFETY Scan. Order. Done. == 


Antifatigue Mats Details on page А1. 
BLACK WITH 
BLACK YELLOW BORDER 
Item Item 
Size (WxL) Mat Material Series Thickness No. Thickness No. 
Diamond Plate, Super-Soft 
2ftx3ft = = Tin 53AD84 
Bubble, Diamond Plate, А fx 3 í = = 1 Ш Enid 
Soft Super-Soft 2ftx8ft = = Tin | 53AD93 
3VFP7 53AD96 8fx3t УУГ 985 Ergo Trax iin  53AD86 | — — 
Заха "eU ^ Grande Tin 53AD98 = = 
3ftx 5 ft Tin 53AE01 = = 
ЕНЕДІ: - - Tin 53AE07 
4ftx 6 ft = = Tin 53AE17 
4ftx8ft = = Tin 53AE21 
2ftx3ft 97e Cushion Vin  5MDC8 | in  5MDC9 
2ftx3ft 979 Saddle Trax iin 9YEX7 = = 
3х5 — Vinylover 7/3 Cushion vin  5MDDO| %in 5М001 
Diamond Plate, Pebble, sfx tt  PVCFoam -979 Saddle Trax | — = ii 5MDLA 
Super-Soft Soft 3 ftx 12 ft I5 Cushion 3A in 5MDD2 | Мп 5М0О03 
эмро2 258340 3ftx12ft 979 Saddle Trax = = Tin 5MDL5 
Pebble, Soft 
2ftx 3 ft Win 25PJ40 Fin 5W712 
2ftx4ft Win 45WM09 | віп 45ММ10 
2ftx6 ft 36 in 25PJ41 36 in 25PJ42 
2ftx8ft 36 in 45WM1i| %in 45ММ12 
2 ftx 10 ft %1п 45WM13 | віп 45ММ14 
ЕНГЕН: Win 45WM17  %in 45ММ18 
3ftx4ft 415PebbleStep| З%іп 25PJ43 Win 25PJ44 
3ftx5ft PVCFoam Sof-Tred with 36 in 25PJ45 36 in 5W713 
3ftx6 ft Dyna-Shield 36 in 25PJ46 36 in 25PJ47 
i i 3ftx8ft 36 in 45WM19 | “іп 45ММ20 
шысы ыа n 3 ftx 10 ft 3&in  45WM21| “іл 45WM22 
3 ftx 12 ft Win 25PJ48 | %in 5W714 
3BY50 9NKJ3 4ftx6ft іп  45WM25| %in 45М/М26 
4ftx8ft 36 in 45WM27 | %in 45М/М28 
4ftx10ft 36 in 45WM29 | іп 45М/М30 
Pebble, Super-Soft 
2üx3f 415PebbleStep| — іп 8PRV7 — — 
atxor РУС Рат SUM | Ysin ВРЕТ | — - 
Ribbed, Soft 
2ftx3ft Ye in 3VFN5 Ye in 3VFN7 
2ftx6ft — - Yo in 9NKJ3 
Marble, Marble, 3ftx4 ft PVC Foam 413 Blade Runner Vb in QUFX8 Ve in 9DVT9 
Super-Soft Soft 3 ix 3 í with Dyna-Shield 2 in ЕДЕН s in Sure 
Xx ? |n ? In 
эмо мрз 3ftx12ft Ye in 3VFP3 Yin 3VFP5 
: 24Х38 — Ye in 5MDL6 — — 
РУДА” 3ftx5ft pve Lus 474 Ergo Mat Ye in 5MDL7 = = 
MATS FOR PROFESSIONAL USE 3 ft x 12 ft 1^ in 5MDL8 — — 
= = = Ribhed, Super-Soft 
Wear-Resistant Antifatigue Mats 2fx3f їп SH | 
ioi А 3ftx5ft Vinyl over 974 Ergo Mat 1in 9Y975 — — 
= Beveled edge = Anti-Slip backing 3fx12ft РУС Foam Grande Tin gYEY4 = = 
These tough antifatigue mats are made of or are coated with materials that ‘i 4 i хн Тіп SYK76 — - 
make them more durable than standard mats. They also resist damage caused Bubble, Soft 
by some light chemicals used in cleaning and general maintenance. 417 Bubble 
3ftx60ft — PVCFoam — Sof-Tred with Yo in 8TKVO Yo in 6PY97 
BLACK WITH Dyna-Shield 
BLACK YELLOW BORDER Diamond Plate, Soft 
Item Item н 7 353 353 
Size (WxL) Mat Material Series Thickness No. Thickness No. 5 i x 60 i PVC Foam CDS а Ш ow а т ee 
Mat 4ftx 75 ft Dyna-Shield Ye in 38AY09 — = 
Bubble, Soft Vinyl over 
2ftx 3 ft 417 Bubble Bin 3VFP7 Ye in 6PY94 itri А А 
КЕТЕ: PVCFoam ^ Sof-Tred with Bin 3VFP9 Bin GPY95 3 ft x 75 ft Neu Rubber 485 Ergo Trax Ae in 527Ү20 %e in 527ү21 
3ftx12ft Dyna-Shield Ye in 3VFR2 Ye in 6PY96 Diamond Plate, Super-Soft 
Bubble, Super-Soft = um 2ftx75ft  Vinylover — ges Ergo Trax = = Tin 53AD79 
Sheer Vinylover 782 Bubble ONE MEINEN enana зпхтан Mile/Rubber ` “Grande tin 53AD80 | tin  — 53AD81 
PVC Foam Trax Ultra 4 in 38N590 A in 38N592 Foam - а 
3ftx 12 ft 34 in 38N593 | Xin 38N595 3ftx75ft — Vinylover 975 Cushion 3A in 5MDDA | Xin 5MDD5 
Diamond Plate, Soft 4 ftx 75 ft PVC Foam Trax Ultra 3A in 5MDD6 34 in 5MDD7 
2ftx8ft — — Ye in 11/21 Pebble, Soft 
3ftx4ft dignae Ye in 25PJ64 Y^ in 25PJ65 2ftx60ft 415PebbleStep| іп 25PJ35 36 in 25PJ36 
3fx5ft ^ pi Foam Sof-Tred with win 5FX48 Ye in 3BY50 3fx60ft  PVCFoam Sof-Tred with 36 in 25PJ37 36 in 52215 
3 ftx6 ft Dyna-Shield win 25PJ68 Ys in 25PJ69 4 ft x 60 ft Dyna-Shield 36 in 25PJ38 3s in 25PJ39 
3 ftx 12 іп 5ЕХ51 Ve in 3BY51 Ribbed, Super-Soft 
3 ftx 20 = — іп 5HA66 Vinyl over 974 Ergo Mat i _ _ 
2fx6ft sin 82ZY30 | Vin 527ү31 2ftx75ft Рус Foam Grande Tin avast 
2 ftx 12 — — Asin 527Ү63 BLACK BLUE GRAY 
3ftx4ft = = As іп 52ZY39 Mat Item Item Item 
3 ftx 5 ft As in 527Ү40 %e in 527Ү42 Size (WxL) Material Series | Тһіскпеѕѕ Мо. (Thickness No. (Thickness Мо. 
3 ftx 6 ft Vinyl over = — As in 527Ү44 Ма! 
3ftx8ft Nitrile/Rubber 485 Ergo Trax = = %e іп 522Y48 Marble, Soft 
3 ftx 10 Foam Ms in 522Y72 | Vin 52ZY73 2üx3f vini 470 Marble __2in___ 5MDJ8 | #п  MDJ9| Уіп — STA6I 
3 ftx 12 - = 34s in 52ZY77 3fx51t _ руб penn Sof-Tyle in 5MDK0| їп 5MDKI| — = 
3 ftx 15 = = Asin 522Y82 3 ftx 12 ft йїп  5MDK2| їп 5MDK3| їп  25PL86 
3 ftx 20 = — As in 527Ү89 Marble, Super-Soft 
5ftx5ft = = Asin 522Y58 2 ftx3ft iin 5MDK4| 1іп  5MDK5| 1in  9YGM9 
2x3 an ovar = = Ysin  5MDLO 3йх5й Vinylover 970 Marble ^ tin sMDk6| iin SMDK! — - 
3ftx5ft _ pud Foam 479 Cushion Trax = = Asin 5MDL1 3fx12ft PVCFoam 70/6 iin  5MDK8| iin 5MDK9 — - 
3 ftx 12 = = 3s in 5MDL2 4ftx6ft = = = = iin 9YAX8 
1872 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Antifatigue Mats 
Oil & Grease-Resistant Antifatigue Mats DAN AX 
= Beveled edge Nonlaminated foam construction makes these antifatigue 
= Raised pattern surface mats more resistant to oil and grease than other materials. 
» Anti-Slip backing They are often used in food service. 
» Black color Diamond Grid, 
Washdown Thermally Item Super-Soft 
Size (WxL) Thickness Mat Material Safe Insulating Series No. 60RA56 
Mat 
Diamond Grid, Super-Soft 
2ftx3ft іп Polyurethane No Yes 454 Ergo Comfort 60RA56 
Pehhle, Super-Soft 
2 ftx 3 ft % in Nitrile Foam No Yes 440 Superfoam Comfort 414W55 
3ftx3ft Эд in Nitrile Foam No Yes 440 Superfoam Comfort 414W56 
3ftx5ft Эд in Nitrile Foam No Yes 440 Superfoam Comfort 414W57 
3ftx8ft Ain Nitrile Foam No Yes 440 Superfoam Comfort 414W58 
3 ft x 12 ft % in Nitrile Foam No Yes 440 Superfoam Comfort 3UFD2 
3ftx2ft 5$ in Nitrile Foam Yes No T17 Superfoam 3UFC1 
3ftx5ft 56 іп Nitrile Foam No Yes T17 Superfoam 38ZA91 
3ftx5ft іп Nitrile Foam Yes No Т17 Superfoam 3UFC3 
3 ftx 8 ft % in Nitrile Foam Yes No T17 Superfoam 3UFC5 Pebbl 
4ftx8ft 36 in Nitrile Foam Yes No T17 Superfoam 9N344 OM 
Roll Super-Soft 
Pehble, Super-Soft 3UFC1 
2 ftx 75 ft Yin Nitrile Foam No Yes 440 Superfoam Comfort 414W52 
3ftx75 ft % in Nitrile Foam No Yes 440 Superfoam Comfort 414W53 
4ftx75ft Эд in Nitrile Foam No Yes 440 Superfoam Comfort 414W54 
Welding Safe Antifatigue Mats WAAN 
= Beveled edge Antifatigue mats safe for use in welding applications 
= Raised pattern surface are made of laminated materials that resist damage 
= Anti-Slip backing caused by contact with slag and sparks. 
= Thermally insulating 
BLACK BLACK WITH YELLOW BORDER 
Item Item Diamond Plate, 
Size (WxL) Mat Material Series Thickness No. Thickness No. Super Soft 
mag 5MDE1 
Diamond Plate, Soft 
2ftx3 Nitrile Rubber over PVC Foam 490 Dura Trax Asin 30RJ48 34e in 30RJ53 
3ftx5 Nitrile Rubber over PVC Foam 490 Dura Trax в in 30RJ49 As in 30RJ54 
Diamond Plate, Super-Soft 
3ftx5 Nitrile Rubber over PVC Foam 990 Dura Trax Grande Tin 30RJ59 Tin 30RJ64 
3ftx5 Nitrile Rubber over PVC Foam 976 Dura Trax Ultra % in SMDEO 3A in SMDE1 
3ftx 12 ft Nitrile Rubber over PVC Foam 976 Dura Trax Ultra 3i in 5MDE2 34 in 5MDE3 
Pebhle, Soft 
3ftx8 Rubber over PVC Foam 480 Pebble Trax Yin 527Ү17 = = 
2ftx3 Rubber over PVC Foam 480 Pebble Trax Yin SMDL9 = = 
3ftx5 Rubber over PVC Foam 480 Pebble Trax Yo in 5MDNO — — 
Roll 
Diamond Plate, Soft 
4ftx 75 ft Nitrile Rubber over PVC Foam 490 Dura Trax 34e in 30RJ52 Ms in 30RJ57 Pebble, 
21x75 ft Nitrile Rubber over PVC Foam 490 Dura Trax — — Asin 30RJ55 Soft 
3 ftx 75 ft Nitrile Rubber over PVC Foam 490 Dura Trax — — Ms in 30RJ56 
Diamond Plate, Super-Soft 52ZY17 
3ftx 75 ft Nitrile Rubber over PVC Foam 976 Dura Trax Ultra 3A in SMDE4 3A in SMDES 
4ftx 75 ft Nitrile Rubber over PVC Foam 976 Dura Trax Ultra = = 3A in SMDE7 
Be Р TN FLOORTEX TRAK 
Antimicrobial Antifatigue Mats ана aA _ 


a Anti-Slip backing These mats inhibit the growth of mildew, mold, and bacteria that can cause odors 


and spread germs. They are often used in healthcare and food service settings. 
Smooth, 


BLACK GRAY s Soft 
Edge Thermally Item Item PEE So) 
Size (WxL) ^ Surface Mat Material Style Insulating Series Brand | Thickness Мо. | Thickness Мо. 429.33 
а 
Smooth, Super-Soft 
16 in x2 ft Smooth Polyurethane Beveled No AFS-TEX System 2000 — Floortex | “sin — 429J32| sin 429/33 
20inx32in ^ Smooth Polyurethane Beveled No AFS-TEX System 2000 Floortex | іп — 429J34| sin 420035 
Textured, Soft 
2ftx5ft Grit Vinyl Beveled No Safety-Walk 3270E 3M 14mm  1TJB2 — — 
3 ftx 10 ft Grit Vinyl Beveled No Safety-Walk 3270E 3M 14mm  2JCZ7 — — Textured, 
3ft x 20 ft Grit Vinyl Straight No Safety-Walk 3270E 3M 12mm 2004 — — Soft 
4 ft x 10 ft Grit Vinyl Beveled No Safety-Walk 3270E 3M 14mm  2GKH4 — — 1TJB2 
3 ft x 10 ft Grit Vinyl Straight No Safety-Walk 3270 3M 14mm  2JDC3 — — 
3 ft x 20 ft Grit Vinyl Straight No Safety-Walk 3270 3M 14mm .2JDA7 — — 
Aftx6ft Grit Vinyl Beveled No Safety-Walk 3270 3M 14mm 11083 = = 
Textured, Super-Soft 
3ftx5ft Grit Vinyl Beveled No Safety-Walk 5270E 3M 16 тт  1TJB4 — — 
4ftx6ft Grit Vinyl Beveled No Safety-Walk 5270 3M 16mm .1TJBS — — 
18inx2ft Raised Pattern Nitrile Foam Beveled Yes 425 Superfoam Revive RS — Notrax Yin 414Х05 = — Textured, 
2ftx40in Raised Pattern Nitrile Foam Beveled Yes 425 Superfoam Revive RS Моїгах Yin 414Х06 — — Super-Soft 
2ftx6ft Raised Pattern Nitrile Foam Beveled Yes 425 Superfoam Revive RS Notrax Min 414X07 — — 414X06 
3ftx40in Raised Pattern Nitrile Foam — Beveled Yes 425 Superfoam Revive RS — Notrax Yain 414X08 — — 
3ftx5ft Raised Pattern Nitrile Foam Beveled Yes 425 Superfoam Revive RS Notrax Әйіп 414Х09 — — 


Autoclavable Antifatigue Mat re 
= Beveled edge This mat withstands exposure to hospital-grade cleaning chemicals and sterilization 
= Bubble Raised pattern surface іп an autoclave. It is made of materials that incorporate antimicrobial substances to 
a Anti-Slip backing prevent bacterial growth and provide some resistance to fungi and viruses. Used in 
= Gray color operating rooms, labs, and other locations that require sterile equipment. 
Size (WxL) Thickness Mat Material Series r^ 
2ftx3ft 36 in Nitrile Rubber 448 Autoclavable Bubble Mat 522Y14 
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SAFETY Scan. Order. Done. = 
Drainage Mats Details on page A1. 


Standard Drainage Mats колат rios SM 
Mats reduce fatigue and joint pain. Holes in mats allow water and other liquid hazards to pass through the top of 
the mat, reducing the likelihood of injury from slipping. They are suitable for use in wet areas that aren't exposed 
to oil, grease, heat, and chemicals. 
BLACK 
WITH 
YELLOW 
Diamond Plate Diamond Tread m ар: t PLACK konoen PEO 
urface evele em em em 
ЗЕК 82507 A (WxL) Thickness Material Drainage Hole Reversible Edges Series Brand No. No. No. 
at 
Diamond Plate 
30 inx5ft Tin PVC Yo in Circle No 3 Notrax | 3LCY6 | 8FGW2 — 
3 ft x 10 ft Tin PVC Жіп Circle No 3 Notrax | 4CKN5 | 1THG4 — 
3ftx3 Tin PVC Yo in Circle No 3 620 Diamond Notrax | 3LCY8 | 9GNH8 — 
3ftx5 Tin PVC 15 in Circle No 3 Flex-Lok Notrax | 4CKN4 | 1THG3 — 
42 inx 6 ft Tin PVC Yo in Circle No 3 Notrax | 3LCY7 | 9LML5 — 
42 inx 8 ft Tin PVC Жіп Circle No 3 Notrax | 25PK84 — — 
4ftx6 Tin PVC Ў in Circle No 3 Notrax = 98076 — 
Diamond Tread 
30 in x 3 ft 75 in PVC Y^ in Diamond No 3 Notrax — 62507 — 
Pyramid Raised Bones 30 in x 4 ft 7&in PVC іп Diamond No 3 520 Cushion-Lok ^ Notrax — 62508 
3UFA1 2RPKS EL inxs ft Ain PVC ¥ in Diamond No 3 otrax — 62926 — 
yrami 
3ftx4 Asin PVC — inx 1 іп Slot No 0 ч Notrax | 3UFA1 — — 
311x5 віп PVC їпх 1 іп Slot No 9. 420 Cushion-Dek —Notrax Брут — = 
Raised Bones : e 
3ftx5 ys in Rubber Y in Circle Yes 4 Notrax | 2RPK8 = = 
41x 6 %in Rubber in Circle Yes 4 T18 Superflow —Notrax | 25PL50 | — = 
Raised Diamond Studs 
28 in x 40 in Зд in Rubber 1in Circle No 3 514 Sure Ste Notrax — 34L279 — 
40 in x 64 in % in Rubber 1in Circle No 4 P^ —Notrax — 34L281 
Raised Diamond 38 in x 64 in % in Rubber Tin Circle No 3 549 Safety Stance — Notrax — 4YJ19 — 
Studs д К Raised Rings J 
Raised Rings 3ftx5 3. in Rubber 1in Circle No 0 T25 Challenger Моһтах | 39R804 — — 
34L279 6011 3 ftx 15 ft in Rubber _% in Circle No 4 619 Drain Lite Notrax | 6LUL3 = — 
3 ftx 10 ft % in Rubber 1 in Circle No 0 T25 Challenger — Notrax | 39R805 — — 
3ftx5 Yin Rubber 1 іп Circle No 4 130 Competitor Condor | 30CM51 — — 
3ftx5f Yin Rubber 1 in Circle No 4 562 Sanitop Notrax | 4DB96 = = 
Z-Web 3ftx5 Yin Rubber Жіп Circle No 4 619 Drain Lite Моїгах | 6LUL1 — — 
те 3 ftx 10 ft VAI Rubber Tin Circle No 4 562 Sanitop Notrax | 4DB98 = = 
423J06 3ft x 10 ft win Rubber Тіп Circle No 4 619Drainlite — Notrax | 53AD67 — — 
Z-Weh 
3 ft x 10 ft 12mm Vinyl Triangle No 0 Safety-Walk 3M 423.07 - 423508 
3ftx5 12mm Vinyl Triangle No 0 y 3M 423J05 — 423J06 


E а Н МИДА” 

Oil & Grease-Resistant Drainage Mats 2:22. 

= 4 beveled edges — Nonlaminated foam construction makes these drainage mats more 
resistant to oil and grease than other materials. 


Drainage Mat Item 
Size (WxL) Thickness Surface Material Hole Color Reversible Series No. 
Mat 
Pebble 
24 in x 3 ft Yin Nitrile Rubber Blend Foam іп Circle — Black No T17 Superfoam 38М630 
3ftx4ft Yin Nitrile Rubber Blend Foam іп Circle Black No Т17 Superfoam 25Р143 
3ftx5ft in Nitrile Rubber Blend Foam іп Circle — Black No T17 Superfoam — 38N631 
Е Е = Raised Bones | mu 
Pebble Raised Bones Raised Rings 3 ftx5 ft ЕШ Rubber Vain Circle Бей Yes T18 Superflow _ 2ВРК7 
38N630 2RPK7 25PK74 Raised Rings 
3ftx5ft Yin Nitrile Rubber TinCircle ^ Red No 562 Sanitop 25РК74 
3ftx5ft Ye in Rubber 7% in Circle Бей No 619 Drain Lite — GLULS 
Antimicrobial Drainage Mats —— 
Open Wave These mats inhibit the growth of mildew, mold, and bacteria that can cause odors and spread germs. 
36VJ58 They are often used in healthcare and food service settings. 
BLUE GRAY BLACK 
Item Item Item 
tus (WxL) Thickness Surface Material Drainage Hole — Reversible Series No. No. No. 
lat 
Open Wave | ES 
3ftx5ft 74e in PVC YA in Triangle No 539 Web Trax 36VJ58 | 36VJ59 — 
3 ftx 40 ft TAs in PVC YA in Triangle No 539 Web Trax 36VJ60 | 36VJ61 = 
" 4 ftx 40 ft 7ле in PVC Уд in Triangle No 539 Web Trax 36VJ62 | 36VJ63 = 
aised Nubs Raised Nubs 
8YKH5 2ftx3ft 36 in Nitrile Rubber — 36in x 3 И in Slot No 755 Niru Versa Runner — — 5FX66 
3 ftx 12 ft 36 in Nitrile Rubber % in x 3 4 in Slot No 755 Niru Versa Runner — — 5FX68 
3 ftx 20 ft 36 in Nitrile Rubber — % in x 3 іп Slot No 755 Niru Versa Runner — — 8RVX6 
3ftx4ft Ain Rubber Жіп Circle Yes T23 Multi-Mat II — = 25PL64 
3 ftx 5 ft ¥in Nitrile Rubber — % in x 3 % in Slot No 759 Niru Versa Runner = = 5FX67 
N 3 ft x 8 ft 36 in Rubber 1 in Circle Yes T23 Multi-Mat II — — 25PL67 
4 ft x 12 ft 36 in Nitrile Rubber Фіпх3 % in Slot No 755 Niru Versa Runner — = 8TU82 
4ftx6ft Hin Nitrile Rubber % in x 3 % in Slot No 755 Niru Versa Runner — — 8YKH5 
A " 4ftx8ft Yin Nitrile Rubber Эіпх3 іп Slot No 755 Niru Versa Runner — — 8TU81 
Raised Rings Raised Rings à 
25PL39 2 fx 3 ft 7$ in Nitrile Rubber 1 in Circle No T13 Tek-Tough = = 25PL35 
39 in x 29 in Ain Nitrile Rubber % in Circle No T12 San-Eze — 2RPK1 
3ftx5ft 7 in Nitrile Rubber 1 in Circle No T13 Tek-Tough — — 25PL39 
Food Industry Drainage Mat МАНАА" 
» Raised rings surface 
Mat meets NSF/ANSI standards or is USDA certified for use in food-processing areas, such as 
kitchens and food production lines. Resists oil, grease, and fungal and bacterial growth. 
Item 
Size (WxL) Thickness ^ Surface Material | Drainage Hole — Mat Color Reversible Series No. 
39 in x 58 in Zin Nitrile Rubber % in Circle Red No TiiSan-Ezell 2RPJ9 
1874 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Interlocking Antifatigue & Drainage Mat Systems 
Em — ; , Square Grid Cleats Grit Drainage 
Diamond Grid Diamond Grid with Smooth Antifatigue Tile Drainage Tile Tile 
Antifatigue Kit Grit Antifatigue Tile — Antifatigue Tile 793G97 43UN74 43UN93 
55WF55 33VL82 48ZU31 
Smooth 
Anifatigue Tile 
45YU19 
Ribbed Inside Ribbed Outside 
g WEARWELL Corner Corner 
Diamond Grid Diamond Grid Diamond Grid 43UN92 2RPR6 
Drainage Tile Male Edging Female Edging H 
"MET? ае етапе rtp ErgoDeck Interlocking Mat System 
акен, 33VM03 = % in thick 
` a Drainage mat tiles have square shaped holes 

Safe-Flex Interlocking Mat System = 793695, 793G97, 793698, and 793GA1 are ISO Class 9 

= 1 in thick Interlocking mats have Standardized connections allow all styles of ErgoDeck tiles (antifatigue 

» Vinyl material two male and two and drainage) to be connected in the same configuration. The locking 

= Drainage mat tiles have diamond shaped holes female sides to connect system ensures tiles remain secure on uneven surfaces and allows mats 

= Welding safe and ISO Class 8 tiles to fit the space. to be rolled for cleaning. All mats can be rolled without disconnecting and 

= 55М/Ғ62, 55WF63, 55PK54, and Standardized connec- can be cut to size in 3" increments. Drainage mats have holes to move 
55PK58 are also antimicrobial tions allow different liquids and small debris off the surface of the mat. Single mats can be 

BLACK WITH tile types (antifatigue replaced as necessary when damaged. Beveled edging works with all 
YELLOW BORDER n 
Component lem Pkg. and drainage) to be ErgoDeck mats and can be added as needed. 

к Туре Surface Size (WxL) No. Qty. — connected in the same M. қ ың 
its j i em д. Item 0. 
Antifati Diamond Grid 3 ftx 3 ft 55WF55 1 configuration. The. Component Surface Material — Size (WxL) No. Qty.| No. Qty. 
Mathie Diamondürid  3ftxoft  ssWrse 1 фойот of the tile is Tiles кии 

Diamond Grid 3ftx8ft 55WF57 1 raised to allow cords to Square Grid Vinyl 18inx18in |793G97 10 | 2UYC2 10 

Drainage Diamond Grid — 3 V2 ftx 5ft | 55WF60 1 ў Square Grid Vinylover 18inx18in |328KA8 10 |328KA9 10 

Mate Diamond Grid 3ftx5ft | S5wr62 1 гип under the tile. Antifatique Diamond Plate — Nitrile — 18inxi8in 738657 10 328КС4 10 

Diamond Grid ^ 3ftx8ft | 55WF63 — 1 Mat Tile Smooth Foam ^ 18inx18in |328KC8 10 |328KC9 10 

BLACK YELLOW Diamond Plate 18inx18in |793GA1 10 — — 

Item Pkg.) Item Pkg. Smooth 18іпх18іп |793G98 10 |45YU19 10 

Component Type Surface Size (WxL) No. Qty No. Qty. Square Grid with Cleats 18 іпх 18 іп |29XP22 10 | 793695 10 

Tiles Cleats i 18іпх18іп |43UN74 1 -- -- 

Diamond Grid 18 іп х 18 іп | 33VL83 10 |60FE97 10 Drainage Grit ш |: inxi8in |2RPR8 0 — - 

Antifatigue Mat Tile Diamond Grid with Grit 18inx18in 33182 10| — - Mat Tile Grit 18inxi8in 43UN33 1| — - 

Smooth 18inx18in|482U31 10 | — = Smooth 18 іпх18 іп |43UN86 1 = к= 

: Diamond Grid 18іпх 18 іп | 330084 10| = = Smooth 18 іпхї8іп |12H392 10| — - 
Drainage Mat Tile Diamond Grid 18іпх 18 іп | 55PK54 10| — - BLACK YELLOW 

Grit 18inx18in| 33VL85 10 — — 3 А Item Pkg.) Item Pkg. 

Edging & Corners Component Surface Material біле (WxL) No. Qty | No. Qty. 
Edging (Female) Diamond Grid 4іпх18іп | 33VL99 10 | 33VL86 10 Edging & Corners _ ES 
Edging (Male Diamond Grid 4inxí8in |33VM01 10 |33VL87 10 Inside Corner Ribbed 9inx9in 43UN92 1 |2RPRS 1 
Edging with Corner (Female) Diamond Grid 4inx22in |33VM02 2 | 33VL88 2 Outside Corner Ribbed i5inxibin 387015 4 | 2RPR6 4 
Edging with Corner (Male) Diamond Grid 4inx22in |33VM03 2 |33VL89 2 Edging (Female) Ribbed | 18іпх18іп 387617 10 | 2RPR7 10 
Edging (Female) Diamond Grid with Grit 4inx18in | 33VL90 10 330094 10 ging Ribbed Vinyl ^ 6inxi8in |43UN91 1 387018 1 
Edging (Male) Diamond Grid with бї 4inx18in | 33VL91 10 |33VL95 10 Inside Corner Grit 9inx9in  |43UPOS 1 — — 
Edging with Corner (Female) Diamond Grid with Grit 4inx22in | 33VL92 2 |33VL96 2 Outside Corner Grit 15іпх15іп |43UN94 1 же) к= 
Edging with Corner (Male) ^ Diamond Grid with Grit 4inx22in | 33VL93 2 |33VL97 2 Edging (Female) Grit 6inxí8in |43UN98 1 — = 

fff wearweLL 
= Grit 
КЇТ. Interlocking Mat System Drainage 
в А а Г 
= % in thick 168X02 Smooth Grit Antifatigue 
The F.I.T (Functional Interlocking Tiles) antifatigue and Drainage Mat Kit Mat Tile 
drainage mat system has square tiles that lock together to 482448 3LDA2 
customize coverage over large or irregularly shaped areas. 
The locking system prevents tiles from separating over Smooth 
uneven floors and when moved or rolled up for cleaning. Drainage * 
Standardized connections allow different tile types (antifatigue Mat Tile іты Smooth m Corner 
and drainage) to be connected in the same configuration. HORN 
Beveled edging can be added as needed. Full tiles can be cut ur a: hs 6 
and reconnected in 3" intervals. Single tiles are replaceable. rii Component Surface Material Size (WxL) No. Qty | No. — Qty 
Mes 
BLACK WITH Grit Nitrile Rubber 3ftx3ft 3LDA2 1 - - 
YELLOW BORDER Grit Nitrile Rubber 3ftx3ft 328JZ0 1 — — 
Item Pkg. ан i rit Rubber 3ftx3ft 3VGK3 1 = — 
Component Surface Material Size (WxL) No. Qty. Antifatigue Mat Tile Grit Vinyl ТЕХТ 43UN66 1 — — 

Kits Smooth Vinyl 1ftx1ft 4CKP1 — 20 = = 

Drainage Mat Grit ^ Vinyl  27inx54in | 168X02 1 . m Smooth Vinyl 1ftx1ft 387024 1 = = 

Kit, Octagon Grit Vinyl  27inx5 У | 168X03 1 Drainage Mat Tile, Circle Shaped Holes — Grit Nitrile Rubber 3ftx3ft 32871 1 - — 

Shaped Holes Grit Vinyl 39inx5!^ft | 168X04 1 Drainage Mat Tile, Octagon Smooth Vinyl 12inx 12 in 4CKN9 20 — — 

Smooth — Vinyl 27inx30in | 482448 1 Shaped Holes Smooth Vinyl 12inxi2in | 382026 1 — — 

Drainage Mat Smooth Vinyl  27inx42in | 487449 — 1 Edging & Corners Ч Re 

Kit. Circle Smooth Vinyl 27 in x 4 1⁄2 ft 487450 1 Edging Smooth Vinyl 3inxi2in | 43UN63 20 | 4CKP2 20 

Shaped Holes Smooth Vinyl 27inx5 Yt | 487451 1 Smooth Vinyl 3inx12in 43UN62 1 382027 1 

Smooth Vinyl —27inx7 “ft | 482452 1 Edging with Corner Smooth Vinyl Зіпх 15 іп 43UN64 1 4CKP3 4 
Smooth Vinyl  39inx5 “ft | 482453 1 ging Smooth Vinyl Зіпх15іп | 43UN65 4 3870208 1 
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SAFETY 
Interlocking Antifatigue & Drainage Mat Systems & ESD Mats 


Details on page A1. 


Cushion-Ease Interlocking Mat System 
= 3⁄4 in thick 


Scan. Order. Done. 


MATS FOR PROFESSIONAL USE 


BLACK | YELLOW 


Interlocking mats have male/female с с Sin — À item ltem 
— edges so tiles аге easier to match.  .,íomPonent Surface | Material — Sire (М) No. 0. 
ри pensi Grit Drainage Vat types can be cut to create Antifatigue Bubble Rubber 3fix3fi | 6MRUS| — 
Antifatigue Tile Antifatigue Tile Mat Tile ypes can be с | Mat rile puppe шон ea yes — 
6MRUS5 3LY65 2VJ47 custom configurations of solid surface -Drainage Mat — Grit Nitrile Rubber 31x3ft | 2VM7 | — 
and drainage mats. Nibs on the back Tile, Circle Pebble Rubber 3ftx3ft | 3LY63 = 
тту 4 y-— — — increase flexibility to improve anti- E Holes Pebble — Rubber зехн | 3LY6A | — 
fatigue properties over flat bottom Edging Ribbed Nitrile Rubber 2 inx 36 іп | 3LY66 | 3UEP7 
Ribbed Female Ribbed Male ts. Beveled edgi ks with all (Female) Ribbed Nitrile Rubber 2inx5ft | 3LY68 | 3UER2 
Edging Edging mats. Beve ed edging works WIL alr aging (Male) Ribbed Nitrile Rubber 2 in x 36in | 3LY67 | 3UEPS 
3UEP7 3LY67 mat styles in the same series. ging Ribbed Nitrile Rubber 2inx5ft | 3LY69 | 3UEP9 
Diamond Flex-Lok 
Antitatigue Drainage Interlocking Mat System nyar 
Mat Tile Mat Tile % А В n " . 
38N629 38N612 = 1 in thick These interlocking mats have a diamond pattern surface to provide 
= Diamond plate — traction and help prevent slips and falls. Post-in-hole attachments 
surface keep tiles secure. Standardized connections allow different tile types 


= Vinyl material ^ (antifatigue and drainage) to be connected in the sa 


me configuration. 


BLACK YELLOW 
. Item Pkg. Item Pkg. 
Female Male Inside тїз Component Size (WxL) No. Qty. No. Qty. 
Edging Edging Corner Antifatigue Mat Tile {2inx12in | 38N629 12 = = 
38N615 38N616 38N618 Drainage Mat Tile, Circle Shaped Holes 12inx12in 38N612 12 — - 
Edging & Corners 
Edging (Female) 6inx12in == — 38N615 6 
Edging (Male) 6 in x 12 in 38N614 6 38N616 6 
Inside Corner біп хбіп 38М617 4 38М618 4 


a % in thick 

= Diamond plate surface 

= Black rubber material 

Interlocking mat tiles create linear runs in front 
of machinery or on walkways. Sometimes called 


pieces to create the full length. End 


Diamond Top Interlock Interlocking Mat System 
runners, end pieces have one interlocking edge 

that connects to a center piece. Center pieces have 
two interlocking connections that fasten to the end 


MATS FOR PROFESSIONAL USE 


tiles have inte- 


grated beveled edges. Pieces cannot be cut to size. 


Item 
Component Edge Gender Edge Style Size (WxL) No. 
Antifatigue Mat End Tile Male/Female Single Side Beveled 31 in x 28 in 5W779 
Mat End Tile Mat Center Tile Antifatigue Mat Center Tile Male/Female Opposite Sides Straight 31 in x 28 in 5W778 
5W779 5W778 Antifatigue Mat End Tile Male/Female 8 ingle Side Beveled 31 in x 36 in 3UM39 
Antifatigue Mat Center Tile Male/Female Opposite Sides Straight 31 in x 36 in 3UM40 
VET RAX 


е Cushion Connect Interlocking Mat System 


= 1 in thick 
a Mat tile has circle 
shaped holes 


Drainage mat has integrated connectors that snap together to create a custom configurat 


Surface 


Component 
Smooth 


Drainage Mat Tile 


Material 


Sus (Wat) 
Rubber 


Mat Color 
Black 


MATS FOR PROFESSIONAL USE 


ion. Large drain- 


age holes have raised edges to quickly drain liquids and provide a slip-resistant surface. Nubs on the back 
flex to alleviate strain when standing for long periods of time. Beveled edging can be added as needed. 


Item 


hA 44-24 


Nonconductive Nonconductive Nonconductive "e Antistatic Antistatic Raised Antistatic 
Diamond Plate Corrugated Smooth, Blue Diamond Plate Pebble Nonslip Surface Textured 
3BY56 5T434 32033 5MDN2 9GD93 8V572 Drainage Mat 
ES ed 
ESD Mats SAPs FOR ROPES ONAL USE IRAK. |Сбййог oe P CHOOSE: um 
Я 2 escription olor ickness 
Nonconductive (switchboard) mats protect workers from electric shock. Antistatic E 
i i i issi i ici indivi Diamond Plate 
Antistatic and conductive mats dissipate Static electricity from individuals Static Dissipative Mat Black 2m 3 Ven 
when standing on them; conductive mats accomplish this quicker. These mats Static Dissipative Mat Black 3 5 Asin 
protect and shield sensitive equipment from damage. The attached ground- piti Dissipative Mat Black 3ft 128 Asin 
ing cord on 5MDN2 to 5MDN4 provides extra protection. Drainage mats are Static Dissipative Mat Black, Gray 24in 3 36 in 
i i Static Dissipative Mat Black, Gray 3 5 Ув in 
reversible for longer life. Static Dissipative Mat Black 3 8 36 in 
> CHOOSE: Item Raised Nonslip Surface 
Description Color w L Thickness — Brand No. Static Dissipative Mat Black 4 20 36 in 
асат Textured -—— 
iamond Plate rainage Mat, Circle А А 
Switchboard Mat Black with Yellow Border 3ft  5ft Ий Notrax — 6RATU Shaped Holes Black Zain 3 kel 
Switchboard Runner Black with Yellow Border 3ft  12ft Ип Notrax 3BY56 Drainage Mat, Circle Black 3 5 5% in 
Switchboard Runner Black with Yellow Border 3ft  75ft Ип Мойах.| 3BY57 Shaped Holes Ы 
Corrugated Drainage Mat, Circle Black 4 6 56 in 
Switchboard Mat Black 3ft SE Vain Notrax — 6PY99 Shaped Holes 3 
Switchboard Runner Black ЗЇ 12ft in Notrax 57434 Conductive, Pkg. of 10 
ЕЛІН ШЕ Runner Black 3ft ТӨН Ий Notrax 51435 Dome 
mooth Interlocking i i i 
Switchboard Runner Black, Blue 35 751 Yin Монах 2033 | Antifatigue Mat Black 18in Bir 210 
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Conductive 
Dome 
33VMO05 
Item 
Brand No. 
Notrax | 5MDN2 
Notrax — 5МОМЗ 
Notrax — 5MDNA 
Condor E9768 
Condor — E9773 
Condor 90093 
Condor _ 8V572 
Condor 3LMD2 
Condor 3LMD1 
Condor 3LMD4 
Ergo — 33VMU05 
Advantage 
(472-4643) 
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SAFETY 


Sanitizing & Tacky Mats, Stair Tread Covers & Nosings 


Sani-Trax Mats 


Suction cups on the underside of the mats keep them in place. 


Item 
Description Color Ww L Series No. 
Footwear Sanitizing Mat 24in 32 in Sani-Trax 522X89 
Footwear Sanitizing Mat Black зЗ — 32in —SanrTrax 522X90 700575 
Disinfecting Mat Black with Yellow Border 32 in 3ft3in  Sani-TraxPlus —30CL75 


Stair Tread 
Covers and 
Nosings 

For indoor or outdoor use. 


Stair Tread Covers—Help provide 
traction and feature tapered back 
and beveled edges for additional 
safety. Predrilled holes offer easy 
installation on most step surfaces. 
= Meet ASTM and ADA Standards, 
except 20X803 to 20X805 


Stair Nosings—Black, extruded 
aluminum nosings are suitable 
for heavy foot traffic. Silver, cast- 
aluminum nosings are suitable for 


ч, 


extreme foot traffic. 
3-FT. 3%-ЕТ. | 4-ЁТ. 5-FT. 
LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH 
Item Item Item Item 
Description D Thickness No. No. No. No. 
Stair Tread Covers—install with Adhesive 
Black/Yellow ilin | Yein 20X803 = 20X804 | 20X805 
Stair Tread Covers—install with Adhesive and Fasteners 
Black 9 in %» in 1AJ25 2TUZ3 | 1AJZ6 | 2TUZ5 
Black iiin 9 in 1AJZ7 2TUZ6 | 1AJZ8 | 2TUZ8 
Black/Yellow 9 in %o in 2TUZ9 2TVA1 | 2TVA2 | 2TVA4 
Black/Yellow 1t in 35 in 2Т/А5 2TVAG 2TVA7 2TVA8 
Gray 9 in 982 іп 20Х775 = 20X776 | 20X777 
Gray iiin 94 in 20X778 — 20X779 | 20X780 
Stair Nosings—install with Fasteners 
Black Extruded Aluminum 3in Vain 2TVD3 — 2TVD4 2TVD5 
Gray Cast Aluminum 3in s іп 2TVD6 — 2TVD7 2TVD8 
Stair Nosings—Set in Concrete 
Black Extruded Aluminum Зіп Vain 2TVC6 = 2TVC7 2TVC8 
Black Extruded Aluminum 4in У іп 2TVC9 — 2TVD1 2TVD2 
H H Item 
Stair Nosings, Rung vigil аца Tetes Ne 
tair Nosings 
Covers, and Decks — 2575» 77 "ein 27іп Жіп 341006 
Maintenance-free, easy-to-install products are пзп fan БЕ; 
engineered for industrial environments, offering E in 3 2 in z in 31669 
maximum antislip properties and long service life. OTH Beit Уп Jen 
They feature steel construction with silicon carbide m in 5 А in м in 343072 
ха. In In In 
aggregate. Safety yellow color for visibility. n Sin 7 in зы in m 1676 
= 4 Қ А Я % іп іп in 
Stair Nosings—Grit-coated nosings reprofile the 35 Ys in Тіп ЗЫ in 311673 
i irs. i Asin Тіп a in 7 
leading edge of stairs, increase the shoe contact БАТЫП pi $e aT 
area, and guard against slip hazards from weather 23% in 8%п Yasin 341079 
id spi 29 in 8%п Yuin 340680 
or fluid spills. 35 7ле т 8 Уп Yerin 342681 
47 Ain 8%іп іп 340682 


Ladder Rung Covers—Epoxy-finish, grit-coated 
covers help reduce slipping risk by increasing fric- 


tion and providing a larger surface for foot contact. Description 
Installation Fasteners 

Concrete Anchor Screw 

Saddle Assembly 


Adhesive Sealant, 10.1 oz Size 


Metal Decks—aGrit-coated deck plates provide 
traction and slip protection on metal grates or 
smooth concrete floors. 
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IRAK 
Entrance mats clean and sanitize footwear at entrances to sensitive areas such as food 
processing plants or laboratories. Thick rubber borders allow the mats to hold sanitizing 

or disinfecting solution and immerse the soles of shoes as foot traffic passes. Flexible 
fingers bend to immerse soles, while also providing automatic scrubbing action to dislodge 
contaminants from footwear. Mats resist most chemicals and variations in temperature. 


* Ship Wt. is 4.35 Ib. T Ship Wt. 5.79 Ib. 


TEK Screw, Self Drilling, #12 Thread Size 


522Х89 


Static-Dissipative 

Tacky Mat 
Blue 

31AN12 


Tacky Mat 
Blue 
D3951 


Mat Base 


Disposable Tacky 
Mats and Mat Bases 


Remove dust, dirt, and bacteria from shoes, casters, and wheels. Adhesive 
backing prevents shifting and allows mats to be removed without leaving 
residue. Each mat contains 30 polyethylene film sheets that are numbered 
to help identify remaining quantity. Pkg. of 4. Can be used with optional 
bases or directly on smooth, clean floors. 


3 ft 3ft9 іп 30 in 5 ft 
> CHOOSE: Item Item Item Item 
Color Brand No. No. No. No. 
Disposable Tacky Mats 
18 in Condor D3947 D3948 — 
Blue, Clear, Gray, 24 in Condor D3951 D3952 D3949 
White, Yellow 26 in Condor = D3953 = 
3ft Condor D3954 D3955 — 
18 in — D5736 D5737 — 
White, Blue 24 in — D5738 D5739 E 
3ft — — D5741 — 
Blue, White 3ft = — = — 
> CHOOSE: 
Color w L Brand 
WHITE | BLUE MatBases | 
Item Item 20in $3ft2in Condor 
Ww L Brand No. No. 20in 3#11 іп Condor 
Static-Dissipative Disposable Tacky Mats 26in  32Zin Condor 
18in 30 Condor | 31AN11 | 31AN12 Blue, Gray, 26 in — 3ft2 in Condor 
18іп 3ft9in Condor 31АМ13 31ANTA White у, 26їп_3її11їп Condor 
24in 38 Condor |31AN15 | 31AN16 28in 3 ft11in Condor 
24in 3ft9in Condor | 31AN17 | 31AN18 3ft2in 3ft2in Condor 
3ft S3ft9in Condor |31AN19 | 31AN20 3ft2in З#11 іп Condor 
3ft 5ft Condor |31AN21 | 31AN22 3ft2in 5ft2in Condor 
Overall Overall Item 
L No. 
Square Ladder Rung Covers 
11 Asin Yasin 340683 
Wein in 34JG84 
Overall Overall Item 
L Dia. No. 
Round Ladder Rung Covers 
7 іп 5%іп 341085 
111У6іп sin 347686 
17 sin 5Иаіп 347087 
isin Тіп 341088 
17 ein Tin 34JG89 
Item 
z L w No. 
T Industrial Grade Metal Decks 
17 віп 79/&in —34J691 
23°%in 75/4іп 34/002 
29 “іп 75/4іп 34/003 
35 Asin 7574іп 341094 
47 Міп 75/4іп  34JG95 
Item 
No. 
341098 
341096 
341099 
341697 
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SAFETY 
Anti-Slip Tape 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Неаму—Наѕ a very coarse (8-49 Grit) mineral-coated abrasive backing that 
is designed to handle heavy foot and equipment traffic. This durable, high-fric- 
tion tape is used in muddy, greasy, and oily conditions such as on construction 
and farm equipment. 

Medium—tTape offers a coarse (50-60 Grit) mineral-coated abrasive backing 
for general purpose use in medium traffic areas. This tape is recommended 
for flat surfaces, steps, and ramps where the traffic is less rigorous. 


Anti-Slip Tape and Treads Definitions 


Light—Includes a fine (61-80 Grit) mineral-coated abrasive backing for use in 
light traffic areas. This tape is recommended for flat surfaces and ramps, such 
as entrances and exits, where some degree of friction is needed. 

Wet & Barefoot—Tape has a non-abrasive (No Grit) textured surface 
designed for barefoot traffic in wet environments. It provides extra protec- 

tion from slips and falls in areas where footwear is not worn such as around 
swimming pools, in showers, locker rooms, and on boat surfaces. 


Y кшш эм 


= = Таре 
Anti-Slip Tape Imperial Tape Adhesive 
. mE Таре WxL Thickness Grit Size — Material 
These continuous rolls of anti-slip Heavy Traffic, Very Coarse 
i i Solid, Black 
tape prevent slips, trips, and falls, Vinx Got aD al 36 Aoi 
and allow for customization in iinx60ft 41 mi 46 Rubber 
cutting tape lengths to fit the surface — 1inx60ft 44ті 46 Acrylic 
area needed. The level of traffic 2inx 60 ft Aimi 2 Acrylic 
А m 2 in x 60 ft 41 mi 46 Rubber 
determines the tape durability and 2inx30ft 42 mi 46 Acrylic 
grit level needed оп the tape's abra- — 4inx60ft — 4ími 46 Acrylic 
sive backing. All tape is for use in Ain x60 tt Ai mi 46 Rubber 
е Wes 4in x 30 ft 42 ті 46 Acrylic 
both indoor and outdoor applications, ^4inxaof 6.7 mi 24 Rubber 
except 12E867 is for indoor use only.  6inx60ft — 41 mi 46 Rubber 
6 in x 60 ft 41 mi 46 Acrylic 
біп x 30 ft 6.7 mi 24 Rubber 
12 in x 15 ft — 46 Acrylic 
12inx60ft — 41 mi 46 Acrylic 
12inx30ft — 53mi 36 Acrylic 
18 in x 15 ft — 46 Acrylic 
24 in x 15 ft — 46 Acrylic 
24inx30ft 42ті 46 Acrylic 
Striped, Black/Yellow 
3 in x 60 ft 36 mil 46 Acrylic 
Message—Caution, Black/Yellow 
3 in x 60 ft 36 mil 46 Acrylic 
Message—Caution Do Not Enter, Black/Yellow 
3 in x 60 ft 36 mil 46 Acrylic 
Message—Caution Watch Your Step, Black/Yellow 
3 in x 60 ft 36 mil 46 Acrylic 
3 in x 60 ft 36 mil 46 Acrylic 
Medium Traffic, Coarse 
Heavy, Solid, Black 
Striped Tinx60ft — 30mil 60 Rubber 
452D83 2 in x 60 ft 30 mil 60 Rubber 
2 in x 60 ft 36 mil 60 Rubber 
CP 4inx60ft 30 mil 60 Rubber 
4 in x 60 ft 36 mil 60 Rubber 
біп х60 28 mi 60 Rubber 
6inx60 36 mi 60 Rubber 
12inx60ft 30ті 60 Rubber 
18 in x 60 28 mi 60 Rubber 
Solid, Clear 
Heavy, ` 1601 33 ті 60 Acrylic 
olid, Yellow 
5 iinx60ft — 29mi 60 Rubber 
2 in x 60 30 mi 60 Rubber 
2inx60 33 mi 60 Actylic 
2 in x 60 36 mil 60 Rubber 
4 in x60 30 mil 60 Rubber 
4inx60 36 mil 60 Rubber 
Striped, Black/Yellow 
_ Є 110 хв0й 32 mi 60 Acrylic 
Medium, 2inx60ft —32mi 60 Acrylic 
Solid 3inx60ft —32mi 60 Acrylic 
12E792 4 in x 60 ft 32 mi 60 Acrylic 
6 in x 60 ft 32 mi 60 Acrylic 
12inx60ft 32ті 60 Acrylic 
Light Traffic, Fine 
Solid, Black 
1 in x 60 ft 28 mi 80 Rubber 
3 in x 60 ft 28 mi 80 Rubber 
i 4 in x 60 ft 28 mi 80 Rubber 
d 6 in x 60 ft 28 mi 80 Rubber 
12E850 8 in x 60 ft 28 mi 80 Rubber 
12 in x 60 28 mi 80 Rubber 
24 in x 60 28 mi 80 Rubber 
Wet and Barefoot Traffic, Non-Abrasive 
Solid, Black 
1inx60 45 mi Proprietary — Rubber 
2inx60 45 mi Proprietary Rubber 
4 in x 60 45 mi Proprietary Rubber 
біп x60 45 mi Proprietary — Rubber 
Wet & Barefoot, 12inx60ft 29ті Proprietary — Acrylic 
Solid Solid, Gray 
12E867 1 in x 60 45 mi Proprietary — Rubber 
2inx60 45 ті Proprietary — Rubber 
4 in x60 45 mi Proprietary — Rubber 
6in x60 29 mi Proprietary — Acrylic 
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Specialty 

Performance Environment Item 
Temp. Range Applications Specifications Met Brand No. 
-40°F to 220°F = MIL Wooster Flex-Tred 12Е910 
-20°F to 175°F  Oily and Muddy ADA, NFSI, OSHA Condor TAJF5 
-40°F to 220°F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452087 
-40°F to 220°F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452073 
-20°F to 175°F  Oily and Muddy ADA, NFSI, OSHA Condor 1AJF6 
-40°F to 220°F = MIL Wooster Flex-Tred 12Е915 
-40°F to 220°F = ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452074 
-20°F to 175°F Оу and Muddy ADA, NFSI, OSHA Condor 1AJF7 
-40°F to 220°F = MIL Wooster Flex-Tred 12Е916 
40°F to 175°F — Oily and Muddy ADA, MIL, OSHA ЗМ Safety Walk | 200675 
-20°F to 175°Е Оу and Muddy ADA, NFSI, OSHA Condor 12E852 
-40°F to 220°F — MIL Wooster Flex-Tred 12Е913 
40°F to 175°F Ойу and Muddy ADA, MIL, OSHA ЗМ Safety Walk — 2JDA5 
-40*F to 220°F = ADA, ASTM, M Wooster Flex-Tred 2Т0Ү8 
-40°F to 220°F = ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452070 
-40°F to 220°F = MIL Wooster Flex-Tred 12Ғ877 
-40*F to 220°F — ADA, ASTM, MIL Wooster Flex-Tred 2TUY9 
-40*F to 220°F = ADA, ASTM, MIL Wooster Flex-Tred 2TUZ1 
-40°F to 220°F -- ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452072 
-40*F to 220°F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452083 
-40*F to 220°F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452079 
-40*F to 220°F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452086 
-40°F to 220°F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452067 
-40°F to 220°F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452082 
40°F to 175°F = ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 6BV13 
40°F to 175°F — ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 5AN34 
40°F to 175°F — ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 6BV21 
40°F їо 175°F — ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 6AD55 
40°F to 175°F = ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 6BV22 
40°F to 175°F = ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 3AH44 
40°F to 175°F = ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 6BV23 
40°F to 175°F = ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 6BV14 
40°F to 175?F — ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 21YT73 
-20°F to 150°F Chemical ADA, NFSI, OSHA — 12E792 
40°F to 150°F — ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 35XN36 
-40*F to 150°F — ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 6BV15 
-20°F to 150°F Chemical ADA, NFSI, OSHA — 448K75 
40°F to 175?F — ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 21YT79 
-40*F to 150°F — ANSI, NFSI, MIL ЗМ Safety Walk — 6BV16 
40°F to 175?F — ADA, MIL, NFSI, OSHA ЗМ Safety Walk — 35XN38 
-20°F to 150°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 32631 
-20°F to 150°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 32632 
-20°F to 150°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 32633 
-20°F to 150°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12E797 
-20°F to 150°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12E813 
-20°F to 150°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12E838 
-20°F to 175°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12E763 
-20°F to 175°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12E782 
-20°F to 175°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12E850 
-20°F to 175°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 6U953 
-20°F to 175°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12E830 
-20°F to 175°F Chemical ADA, NFSI, OSHA — 448K76 
-20°F to 175°F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12Е842 
40°F to 175°F Wet and Humid АПА, ANSI, ASTM, NFSI, OSHA ЗМ Safety Walk — 21YT69 
40°F to 175°F — Wetand Humid АПА, ANSI, ASTM, NFSI, OSHA ЗМ Safety Walk | 6BV25 
40°F to 175°F М/еі апа Humid АПА, ANSI, ASTM, NFSI, OSHA ЗМ Safety Walk | 6BV26 
40°F to 175°F — Wetand Humid АПА, ANSI, ASTM, NFSI, OSHA ЗМ Safety Walk — 6BV27 
-20°F to 22097. Mop Friendly ADA, NFSI, OSHA — 12E869 
40°F їо 175°F Wet and Humid АПА, ANSI, ASTM, NFSI, OSHA ЗМ Safety Walk — 21YT67 
40°F їо 175°F Wet апа Humid АПА, ANSI, ASTM, NFSI, OSHA ЗМ Safety Walk — 6BV30 
40°F to 175°F — Wetand Humid АПА, ANSI, ASTM, NFSI, OSHA ЗМ Safety Walk 6В\29 
-20°F to 220°F Мор Friendly ADA, NFSI, OSHA — 12E867 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Anti-Slip Treads 


Find more information on Anti-Slip Tape and Treads on page 1878. 


Heavy, Heavy, Medium, 
Solid Striped Solid 
53XX14 1AJZ1 


Medium, Light, 
Solid Striped 
12F876 12E817 


AbilityOne. 


Medium. i 
Caution Watch Your 
Е Е Меѕѕаде Step М 
Anti-Slip Treads 448K62 “126826 


Treads prevent slips, trips, and falls and allow 
for uniform placement on surfaces. The level 


of traffic determines the tape durability and Meu Barefoot, 


Solid È 


grit level needed on the tread's abrasive 3EYK7 | 
backing. 4HY92 and 12E817 glow in the 3 
dark. All treads are for use in both indoor Wet & Barefoot, Wet & Barefoot, 2 
апа outdoor applications, except 3EYK4 and Solid Solid à 
3EYK7 are for indoor use only. 448K72 2: 6BT82 “М, 
Таре Specialty 
Imperial Tape Adhesive Performance Environment Item Pkg. 
Tape WxL Thickness Grit Size Material Temp. Range Applications Specifications Met Brand No. Qty. 
Heavy Traffic, Very Coarse 
Solid, Black І В І 
3in x 24 in 42 mil 46 Acrylic -40 °F to 220 °F — MIL Wooster Flex-Tred 12Е940 50 
3 in x 24 in 46.9 mil 20 to 40 Rubber -40 °F to 220 °F — ADA, OSHA Sure-Foot Master Stop 31AP77 12 
3 in x 24 in 109.4 mil 10 to 20 Rubber -40 °F to 220 °F = ADA, OSHA Sure-Foot Master Stop 31AP62 24 
5 %inx5 біп 37 mi 46 Acrylic -40 °F to 220 °F = ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452D69 50 
біп x 24 in 6.7 mil 24 Rubber 40 °F to 175 °F Oily and Muddy ADA, MIL, OSHA 3M Safety Walk 2JDA9 25 
біп x24 in 41 ті 46 Rubber -20 °F to 175 °F Oily and Muddy ADA, NFSI, OSHA — 12E854 25 
біп x24 in 41 mi 46 Rubber -20 °F to 175 °F Oily and Muddy ADA, NFSI, OSHA — 12E853 50 
біп x24 in 41 mi 46 Acrylic -40 *F to 220 *F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452076 10 
біп x24 in 41 mi 46 Acrylic -40 *F to 220 *F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452075 50 
біп x24 in 52 mi 46 Acrylic -20 °F to 150 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA — 12E827 10 
біп x 24 in 54 mi 20 Acrylic -10 °F to 210 °F — MIL Military Grade Flextred Flex-Tred 53XX14 50 
6inx?24 in 46.9 mil 10 to 20 Rubber -40 °F to 220 °F — ADA, OSHA Sure-Foot Master Stop 31AP66 24 
12 in x 48 in 34 mi 46 Acrylic -40 °F to 220 °F - ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452081 1 
Solid, Clear 
6inx24in 44 mi 46 Acrylic -40 °F to 220 °F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452D88 10 
Solid, Gray 
3inx24in 38 mi 46 Acrylic -40 °F to 220 °F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452D68 50 
Solid, White 
¥ in x 12 іп 37 mi 46 Acrylic -40 °F to 220 °F — ADA, NFPA, OSHA Wooster Flex-Tred 452D77 400 
Striped, Black/Yellow 
6 in x 24 in — 46 Acrylic -40 °F to 220 °F — ADA, ASTM, MIL Wooster Flex-Tred 1AJZ1 10 
Medium Traffic, Coarse 
Solid, Black 
3A in x 24 in 28 mi 60 Rubber 40 °F to 175 °F = ANSI, NFSI, MIL 3M Safety Wal 2JFK6 50 
Y in x 24 in 28 mi 60 Rubber 40 °F to 175 °F = NFSI Ability One SKILCRAFT 52CA61 50 
5 іпх5 іп 28 ті 60 Rubber 40 °F to 175 °F = ANSI, NFSI, MIL 3M Safety Wal 210748 50 
5 іпх5 біп 28 ті 60 Rubber 40 °F to 175 °F = NFSI Ability One SKILCRAFT 52CA62 50 
5%inx5%in 36 mi 60 Rubber 40 °F to 175 °F = NFSI Ability One SKILCRAFT 52CA79 50 
біп x 24 in 28 mi 60 Rubber 40 °F to 175 °F == NFSI Ability One SKILCRAFT 52CA63 50 
біп x 24 in 30 ті 60 Rubber 40 °F to 175 °F = ANSI, NFSI, MIL 3M Safety Wal 5AN41 50 
біп x24 in 36 mi 60 Rubber 40 °F to 175 °F = ANSI, NFSI, MIL 3M Safety Wal 6BV20 50 
біп x 24 in 36 mi 60 Rubber 40 °F to 175 °F = NFSI Ability One SKILCRAFT 52CA80 50 
біп x 24 in 42 mil 60 Acrylic -20 °F to 220 °F == АРА, NFSI, OSHA = 3EYH1 10 
6inx24in 80 mil 60 Rubber 40 °F to 175 °F = = Ability One SKILCRAFT 5MM74 1 
Solid, Clear 
біп x 24 in 35 mil 60 Rubber 40 °F to 150 °F = ANSI, NFSI, MIL 3M Safety Wal 540Ғ21 50 
Solid, White 
біп x 24 in 28 mi 50 Acrylic -20 °F to 150 °F Mop Friendly ADA, NFSI, OSHA Condor 4HY92 10 
Solid, Yellow 
6inx24in 29 mi 60 Rubber 40 °F to 175 °F — NFSI Ability One SKILCRAFT 52CA57 50 
6inx24in 33 mi 60 Acrylic -20 °F to 150 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12F876 10 
6inx24in 33 mi 60 Acrylic -20 °F to 150 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA = 12Е821 50 
6inx24in 36 mi 60 Rubber 40 °F to 175 °F = NFSI Ability One SKILCRAFT 52CA74 50 
Striped, Black/Yellow 
біп x 24 in 32 mi 60 Acrylic -20 °F to 150 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12E824 10 
6inx24in 36 mi 60 Rubber 40 °F to 150 °F = ANSI, МЕСІ 3M Safety Walk 54DFii 50 
Message—Caution, Black/Yellow _ _ 
6 in x 24 in 32 mil 60 Acrylic -20 °F to 150 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA = 448K62 10 
біп x24 in 32 mil 60 Acrylic -20 °F to 150 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA == 12Е825 24 
Message—Watch Your Step, Black/Yellow І 
6 in x 24 in 32 mi 60 Acrylic -20 °F to 150 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 12E826 24 
Light Traffic, Fine 
Solid, Black І І 
біп x24 in 28 mi 80 Rubber -20 °F to 175 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA Condor 47628 50 
2 in x 24 in 28 mi 80 Rubber -20 °F to 200 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA — 12E773 50 
Striped, Black І Е 
біп x 24 in 28 mi 80 Rubber -20 °F to 175 °F Chemical ADA, NFSI, OSHA — 12E817 24 
Wet and Barefoot Traffic, Non-Abrasive 
Solid, Black І І 
6 in x 24 in 45 mil Proprietary Rubber 40 °F to 175 °F Wet and Humid ADA, ANSI, ASTM, NFSI, OSHA 3M Safety Walk 2JDC5 50 
4 in x 16 5%4 in 12.7 mil 20 Rubber Not Rated = = = 448K72 1 
Solid, White А 
3A inx 7 Ve in 27 mi Proprietary Acrylic -20 °F to 220 °F Wet and Humid ADA, NFSI, OSHA Condor 3EYK7 12 
Ya in x 17 in 23 mi Proprietary Acrylic 50 °F to 175 °F Wet and Humid ADA, ASTM, OSHA 3M Safety Walk 6BT82 50 
16 in x 33 192» in 27 mi Proprietary Acrylic -20 °F to 220 °F Wet and Humid ADA, NFSI, OSHA Condor ЗЕҮК4 1 
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SAFETY 
Floor Marking Tape & Applicators 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Floor Marking Tape Type Definitions 
Message—lncludes printed messages — Reflective—The material in this tape © Freezer—Used in walk-in freezers or 
on the tape to alert personnel of hazards, reflects light to provide visibility in low cold storage facilities. It can be applied 
inform them of restricted areas, or remind light areas. This tape is useful in desig- at freezing temperatures, eliminating the 
them to wear protective gear. Messages nating walkways, highlighting surfaces need to defrost the freezer prior to appli- 
are printed repeatedly along the length of іп loading docks, and ensuring visibility cation. This tape is thicker than general 
the tape in high-contrasting bold lettering of protruding objects. purpose floor marking tape and removes 
for easy visibility. Textured Grip—Features a raised Cleanly after it’s applied. 
Glow-In-The-Dark—The material in pattern on its surface to provide extra — Extra-Protective Overlaminate—This 
this tape has photoluminescent proper- traction to prevent slips and falls. It clear tape is made of a durable overlam- 
ties that provide a bright, long-lasting is useful in designating walkways, inate for applying on top of floor marking 
afterglow in the event of а power outage marking hazards, and indicating where tape. It provides an extra layer of 
and loss of light. This tape ensures that items should be placed. This tape protection against wear and tear while 
walkways, steps, door frames, апа hand- removes cleanly after it's applied and is. ensuring that the messaging and bright 
on walls or to show protruding rails are visible so personnel can safely useful in busy facilities with foot traffic. coloring of marking tape stays visible. 
hazards. exit a building. 


> CHOOSE: Imperial Tape Min./Max. Item 
Tape Color Tape WxL Thickness Perf. Temp. Brand No. 
Striped 
Black/Orange, Black/White, Green/ ; ; o o m 
1 White, Pink/Yellow, Red/White linx54ft  5mil 14°F/170°F E0415 
ack/ Yellow {in x 108 ft 5.4mil 40°F/170°F ЗМ Scotch 244735 


Extra-Durable—Designed 

to withstand environments 

with heavy traffic and moving 
equipment. This durable, abra- 
sion-resistant tape works well 
for long-term floor marking, and 
maintains its vivid color even after 
exposure to pallet-dragging and 
forklift movement. 

General Purpose—Used to 
designate lanes in environments 
with light to medium traffic flow. 
It's also useful for marking areas 


B 
General Purpose. Message, Fire  Glow-in-the-Dark. Black/Orange, Pink/Yellow 2inx54ft 5ті 14°Е/170°Е = E0416 
Extra-Durable, Stri сЕ , Adeka: Clear Solid ш Black/Yellow 2inx108ft 5.4 mil 40°F/170°F ЗМ Scotch 15Ғ796 
Solid with р р d Black/Orange, Pink/Yellow S3inx54ft  5mil  14?F/170?F E0417 
i 15F796 452D09 3TN49 Black/Orange, Black/White ; i 
Center Line Green/White. Pink/Yellow " 4inx54ft  7mil 14°F/170°F _ E7742 
M Green/White, Pink/Yellow Ginx54 i 710 14°F/170°F E7743 
Black/Yellow, Red/White 12inx54ft 7 mil 14%Ғ/1709Ғ E7747 
Black/Orange, Black/White, Black/ 
А Yellow, Blue/White, Green/ 2inx100ft 8ті 0°F/130°F G5686 
White, Pink/Yellow, Red/White Brady 
White Pine pt 3inx100ft 8mil 0°F/130°F ToughStripe 65687 
Reflective, Textured Freezer, Extra-Protective | Die Black/Yellow, Blue/ 4inx100ft 8mil  0°F/130°F G5688 
Solid Grip, Solid Solid Overlaminate, Solid "Message à 
K3880 783G82 783G93 12D618 Arc Flash Boundary 
" Red/White 3inxs54ft 6mil 14°Е/170°Е — 452011 
Floor Marking Tape Fire Aisle-Keep Clear 
. ? Red/White 3inx54ft бті 14°Е/170°Е — 452009 
These continuous rolls of floor marking tape are used MIGHTY L Forklift Traffic . à 
in facilities such as warehouses and factories. The жый fenus SOM lon 3inx5$t Gini ӘРІГЕ — 42008 
tape backing material is vinyl for all brands except 3M ie BRADY. Black/Yellow 3inx54ft 5.5 mil 14°F/170°F Condor  3YTC8 
Brady, which are Polyester. Tape adhesive material is (е Safety Glasses SRXSPE Sm AFA  —— —  ÀÁÀg2p06 
rubber for 3M, Mighty Line and Brady products. Glow-in-the-Dark 
; қ Solid 
> CHOOSE: Imperial Tape Min./Max. Item т + е б 
Tape Color Tape WxL Thickness Perf. Temp. Brand No. White Linx FeO TES mil ЕТЕРІ Tr Brad ЖЕН 
ЕКОШ White 3inx15ft  8mil -40%Ғ/1769Ғ B'adyGlo -3TN50 
Black, Blue, Brown, Gray, Green i i F, F Solid with Contar Line i d 9 
Can fupe Rede alow отсон somi reer киз 870 ТАТЫН EF ETE 
аск, blue, brown, Gray, Green, n || ор ор (| 
Orange, Red, White, Yellow 3inx100ft 50mil 50°Е/180 ЧИ H7546 Reflective 
ae 4inx100ft 50 mil 50°Е/180°Е E3477 Blue, Orange, Red, White, Yellow 2inx 15 ft 5.5 mil -70°F/160°F K3880 
Black. Blue, Brown Gray, Green 2 = - Ж Red, White, Yellow 3inx 15 ft 5.5mil -70°F/160°F = K3881 
Orange, Purple. Red. White, Yellow 6in x100 50 mil 50°Е/180°Е E7645 White, Yellow 4inx15ft 5.5 mil -70°F/160°F K3882 
ange, гире, чес, 2 Blue, Green, Red, White, Yellow 6inx15 ft 5.5 ті -70°F/160°F K3885 
Solid with Center Line Solid with Center Line 
Black/Yellow, Blue/Orange, Blue/Yellow 2 in x 100 50 mil 50°F/180°F K2071 т + 9 d r т 
Black/Yellow 4inx 100 50 mil 50°F/180°F Mighty Line 3UAR3 Tend ere 4inx75ft 50 тії 50°F/180°F Mighty Line 783094 
E ge/Qrange, Blue/Yellow 4inx100ft 50 mil 50°F/180°F K3727 Solid 
tripe ; d 5 
Black/White, Black/Yellow, Red/White 2inx100ft 50 mil SO°F/180°F Mighty Line K372. Yelow ТЕНЕГЕН ОРЕ Mighty Line 783086 
general Purpose Yellow 4inx100ft 50 mil 50°F/180°F 783682 
Blue, Red, White, Yellow Tinx TOBA 52mi 40170 Е — 3W D7627 рей іу Tnx OO BO mall 50F80F 783687 
Нав ЖУ Green, Orange, 2inx 100 8mil 0°Е/130°Е mae в 3879 Black/Yellow Зіпх1008 50 тї 50°F/180°F Mighty Line 783G85 
Red, White, elow р Black/Yellow 4inx 100 ft 50 mil 50°F/180°F 783683 
аск, оше, areen, Urange, 2inx180ft 5mil 14°Е/170°Е - Fo295 Freezer 
Red, White, Yellow Solid 
Black, Blue, Green, Orange, i il 0°F/130° Brady Yellow 3inx100ft 50 тії -20°F/180°F Mighty Line 783693 
Red, White, Yellow ain 100 ёт! ОЗО" quus ripe мна Extra-Protective Overlaminate 3 
Black, Blue, Green, Orange, 3i " °F /4 70°F Solid 
Red. White. Yellow inx180ft 5mil  14*F/170 — E0419 . І аа 
Black. Blue" Green. Orange Brad Clear linx50ft 3mil 0°F/129°F Brady 120618 
аск, blue, , Urange, 4inx100ft 8mil 0°Е/130°Е У K3877 Clear 2inx50ft  3mil _0°F/129°F ToughStripe 120620 
Red, White, Yellow ToughStripe 2% in x i А | 
Black, Blue, Green, Red, White, Yellow 4inx180ft 5mil 14°F/170°F E7754 Clear 100 ft 50 mil Мої Rated Mighty Line 20PG44 
Black, Blue, Green, Red, White, Yellow біп x 180 5mil 14°F/170°F = E7755 : 7 " " Brad 
Yellow Binx180ft 5mil 14*H/170*F 9NMK8 Clear Зіпх100 3mil O29 ToughSiripe 120622 
White 12inx180ft 5mil 14°F/170°F 84052 5 Minx ң | 
Blue, White % in x 108ft 5.2 mil 40*F/170*F J103g Сіваг dooft  90mil  NotRated Mighty Line 20PG46 


MIGHTY LI к 3M 
8N204 54HH20 1MDL9 6Wo59 E { - А 
Floor Marking Tape Applicators 
Мах. Tape Min. Tape Max. No. of Item 
Roll Dia. Core Dia. Tape Width Wheels Brand No. 
3 in 3in 4in 1 Mighty Line — 54ZF78 
= = 4in 2 = 8N204 
3i 3i 4i 2 3M 54HH20 
542Ғ79 ЗП Зп tin 3 = 1MDLO 
3in 3in TY in 3 = 6117059 
3 


3in 6in Mighty Line 783091 
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SAFETY 
Floor Marking Shapes 


Arc Arrow 
38CE86 Yellow 
K3732 
> CHOOSE: Imperial Tape 
Tape Color Таре WxL — Thickness 
L-Shaped 
Solid 
Black, Blue, Green, Orange, А i R 
Red, White, Yellow Zinx6in 55 
Black, Blue, Green, Red, White, Yellow 2inx5in 8 mil 
Black, Blue, Green, Red, White, Yellow 3 inx 8 in 8 mil 
Brown, Gray, Purple, White 3 inx 6 in 50 mi 
Black, Blue, Red, White, Yellow 4inx10 in 8 mil 
Striped 
Black/White, Black/Yellow 2inx6 in 55 mi 
T-Shaped 
Solid 
Black, Blue, Green, Red, White, Yellow 2іпхбіп 55 ті 
Striped 
Black/White, Black/Yellow 2inx6 in 55 mi 
Cross-Shaped 
Solid 
Black, Blue, Green, Red, White, Yellow ^ 2inx5in 8 mil 
Yellow 3 inx 8 in 8 mil 
Rectangle-Shaped 
Solid 
Orange 2іпх3 “іп 20 mil 
Red 2іпхбіп 0.58 mil 
Message—Exit 
Green/White 4inx4in 9.4 mil 
Arc-Shaped 
Solid 
Red 2 Фіпхбіп 0.58 mil 
Yellow 2%inx6in 0.58 mil 
Arrow-Shaped 
Solid 
Blue, Green, Red, White 2inx5in 8 mil 
Red, Yellow 2inx5in 8 mil 
Blue, Green, Yellow 3 in x 8 in 8 mil 
Blue, Green, Red, White, Yellow 4inx 10 in 8 mil 
Black, Blue, Brown, Gray, Green, 1 А | 
Orange, Purple, Red, White, Yellow Ginx 10 in 50 mit 
Footprint-Shaped 
Solid 
Brown, Gray, Orange, Purple 3%inx9 “іп 50mil 
Solid 
Black, Blue, Green, Red, White, Yellow З 7 іпх 10іп 8mil 
Circle-Shaped 
Solid 
Black, Blue, Brown, Gray, Green, | А 
Orange, Purple, Red, White, Yellow 2's in 50 mil 
Blue, Red, Yellow 3 V» in 8 mil 
Brown, Gray, Orange, Purple 3 V» in 50 mil 
Square-Shaped 
Solid 
Green 3inx3in 0.58 mil 
Red 3inx3 in 0.58 mil 
Yellow. 3inx3 in 0.58 mil 
Message—X 
Black 4inx6 in 8 mil 
Octagon-Shaped 
Solid 
Red 9%inx9 “іп 50 mil 
Pedestrian Shape-Shaped 
Solid А 
Yellow біпх10іп 50 mil 
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Tape 


Backing 
Material 


Vinyl 
Polyes 
Polyes 

Vinyl 
Polyes 


Vinyl 
Vinyl 
Vinyl 


Polyes 
Polyes 


Vinyl 
Vinyl 
Polyes 


Vinyl 
Vinyl 


Polyes 
Polyes 
Polyes 
Polyes 


Vinyl 
Vinyl 


Polyes 


Vinyl 
Polyes 
Vinyl 


Vinyl 
Vinyl 
Vinyl 


Polyes 


Vinyl 


Vinyl 


er 
er 


er 
er 
er 
er 


er 


Footprint 
Gray 
K3735 
Performance 
Temp. Range Brand 
Not Rated Mighty Line 
0 °F to 130 °F Brady 
0°Fto130°F ToughStripe 
Not Rated Mighty Line 
e| o Brady 
0 °F to 130 °Р ToughStripe 
Not Rated Mighty Line 
Not Rated Mighty Line 
Not Rated Mighty Line 
0 °F to 130 °F Brady 
O?Fto130?F ToughStripe 
-14 °F to 180 °F 
50°F to 180°F INCOM 
E o Brad 
-40 °F to 176 °F BradyGlo 
-50 °F to 180 °F 
-50°Fto180°F |М00М 
0 °F to 130 °F 
0 °F to 130 °F Brady 
0°Ft0130°F ToughStripe 
0 °F to 130 °F 
Not Rated Mighty Line 
Not Rated Mighty Line 
e о Вгаду 
OF 10.190 °F ToughStripe 
Not Rated Mighty Line 
e| o Brady 
0 °F to 130 °F ToughSiripe 
Not Rated Mighty Line 
-50 °F to 180 °F 
-50 °F to 180 °F INCOM 
-50 °F to 180 °F 
e| E Brady 
0E0130 ToughStripe 
Not Rated Mighty Line 
Not Rated Mighty Line 


T 


Black/Yellow 


K3723 


Circle 
Blue 
K3733 


ltem Pkg. 


K3730 


G5696 
G5697 
K3731 


G5698 


K3729 


K3722 
K3723 


G5702 
120548 


201Р78 
38CE82 


6XU48 


38CE86 
38CE75 


G5692 
G5691 
G5693 
G5694 


K3732 


K3735 


G5695 


K3733 


G5690 
K3734 


38CF11 
38CE88 
38CE77 


32V652 


783HU3 


783HU4 


Qty. 


20 


alis EXIT 


Cross 
Black  BRERADY. #81865 ҮЗ. 
G5702 SRADIDCON MEA 5A V 3 28:414 UV 
Rectangle 
w/Exit Message 
ce 6XU48 
Square 
38CF11 
Octagon Pedestrian 
783HU3 783HU4 


(COMI 


© MANUFACTURING GROUP ^ 


Floor Marking Shapes 


Precut shapes of floor marking tape have a pull- 
away liner to assist with application and remove 
cleanly after use. Tape adhesive material is rubber 
for Mighty Line and Brady products. Colors are avail- 
able to instill organization methods such as 5S for 
L-, T-, Cross-, Rectangular and Arc-shaped tape. 
6XU48 glows in the dark. 
L-shaped floor marking tape is used to designate 
corners for placing items. Smaller shapes can 
be used on workbenches or shelves, while larger 
shapes are used on warehouse and factory floors. 
T-shaped tape is used to designate corners for item 
placement on floors, such as for pallet rows. 
Cross-shaped tape is used to mark intersections 
or corners for item placement on facility floors, such 
as pallet rows. 
Rectangle-shaped floor marking tape is precut 
and used to designate areas for placing items. 
Arc-shaped tape is used to designate areas for 
placing items, or to mark hazards on facility floors. 
Arrow-shaped tape is used to direct equipment or 
pedestrians and indicate the direction of traffic flow. 
Footprint-shaped tape is used to guide pedestrian 
traffic toward designated areas or exits. 
Circle-shaped tape is used to mark areas for 
equipment placement, or to designate a waiting 
location for personnel. 
Square-shaped floor marking tape designates 
areas for item storage or for people to stand when 
waiting. 
Octagon-shaped floor marking tape resembles 
a stop sign to alert pedestrian traffic to stop. A 
customized message can be written on the surface 
with a permanent marker. 
Pedestrian-shaped floor marking tape indicates 
a place for people to stand while waiting, and to 
encourage social distancing. 

1881 


SAFETY 
Safety Signs 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Signs prevent injuries by alerting staff to hazard- 
ous conditions and putting important information 
at the point of need. Compliance signs like OSHA 
and ANSI are available in a variety of materials. 
Customize signs for your specific needs online 
at the Grainger Custom Product Center. Go to 
grainger.com/content/custom-product-center. 
Photoluminescent—Pigments in the material 
absorb ambient light and glow in the dark. 
Retroreflective Grade—Describes the levels 
of available reflectivity in Traffic Control Signs. 
Retroreflective material is made using tiny glass 
beads which reflect light directly back toward 

its source. Available in Diamond Grade-(D), 
Engineering Grade-(EG), or High-Intensity 
Prismatic Grade-(HIP). 


Safety Sign Information 
COMPLIANCE 


OSHA 1910.145 and ANSI 7535 require that safety signs be 
used to identify and define specific hazards that, without 
identification, could lead to property damage or accidental 


injury of workers and/or the public. 
MATERIAL TYPES 


Aluminum-(A)—Abrasion- and chemical-resistant. For 


indoor/outdoor use. 


Fiberglass-(F)—Longest-lasting material. For outdoors or 


harsh environments. 


Non-PVC Polymer-(NPVCP)—Flexible plastic does not 


contain PVC (polyvinyl chloride). For indoor use. 


Plastic-(PETG)—This plastic is more pliable 
than polyethylene and better suited to extreme 
temperatures. Clear protective coat; for indoor/ 
outdoor use. 


Magnetic Vinyl-(MV)—Flexible vinyl, magnet- 
backed signs adhere to metal surfaces and 
have a clear liquid laminate coating. For indoor/ 
outdoor use. 

Self-Adhesive Vinyl-(S)—Signs are high- 
gloss, durable, flexible vinyl for indoor/outdoor 
use. 

Self-Adhesive Glow Vinyl-(GV)—High-gloss, 
durable, flexible vinyl for indoor/outdoor use. 
Photoluminescent material absorbs ambient 


Polyethylene-(P)—Polyethylene terephthalate. This type of 


plastic has a clear protective coat; For temporary or light use. 


light and glows in the dark. 


Chemical, Gas and Hazardous Material Signs 


Warn workers of nearby materials or conditions that could cause injuries. Not retroreflective. 


Available Sign Materials 
Aluminum (A) 
Fiberglass (F) 
Non-PVC Polymer (NPVCP) 
Polyethylene (P) 
Plastic (PETG) 
Self-Adhesive Vinyl (S) 


J9360 5AH27 J8124 J6946 J8214 J8184 J8203 
A,PS(7inx10 3 ^inx5in) A, P (10 in x 7 in, A, F (7 in x 10 in, A, P (7 in x 10 in, A, P, S (7inx10 A, P (7 in x 10 in, 
in, Adin x 14 in 14 OL 16 in) 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) 

F (14 in x 10 in) P (7 in x 10 in, 10 in x S (31^ inx5in, 5 S (binx7 in, 7 inx 
S(binx3 % in, 7 14 іп, 14 in x 20 in) inx7 in, 7 inx 10 10 in, 10 in x 14 in) 
inx 5 in, 10 in x 7 $ (5 in x7 in, 7 inx in, 10 in x 14 in) 
in, in 14 in 10 in) | 10 in, 10 in x 14 in) 
CHEMICAL FLAMMABLE 
‘ACID D Storace CORROSIVE DIESEL FUEL Te 
аа = баай x — c іші.) 2- ---- інші. = -- -- ішті. «ЕНУ мыш 

18413 47006 16910 16913 116919 116920 116927 

A, P (7 in x 10 in, А, F, P, S (7 inx 10 A, F, P, S (10 in x 14 in) A, F, P (7 in x 10 in) A, F, P (7 in x10 in, A, F, P (7 in x 10 in, 10 A, F, P (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 5 (5 in x 7 in, 7 in x 10 in) 10 in x 14 in) in x 14 in, 14 in x 20 in) 10 in x 14 in) 


S (5 in x 7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


| (DANGER PELIGRO) 
PESTICIDES PESTICIDAS 


5 (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


ADANGER 
P 
FLAMMABLE HAZARDOUS | Keer out A — 
MATERIALS CHEMICALS NO ENTRE Flammable, 
J6928 J6930 J8483 J8353 
A,F,P (7 in x10 in, A, F, P (7 inx10in, A, P, S (10 in x7 in, 14 A, P (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 10 in x 14 in) in x 10 in, 20 in x 14 in) 10 in x 14 in) 


S (binx7 in, 7 inx 
10 іп, 10 in x 14 in) 


S (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


FLAMMABLE 
lo = — -— immi 
J9305 J8592 
A, P (7 inx 10 in, А, PS(7inx10 
10 in x 14 in) 


in, 10 in x 14 in) 
S (5 in x7 in, 7 inx P 
10 іп, 10 in x 14 in) 


480Y76 
PETG (8 in x 18 in) 


SDs 
” 


480W95 
PETG (8 in x 12 in) 


1882 GRAINGER. 


F (10 in x 14 in) 
S (3 %in x 5 in, 5 inx7 in, 
7 inx 10 in, 10 in x 14 in) 


FULL MEDICAL GASES 
OXYGEN ER 
CYLINDERS Smoking © 
READY FOR USE No Open Flames (Sy) 
J8597 J8166 
А.Р5(7іпх10 A, P (7 inx 10 in, 
in, 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) 


S (3 %in x 5 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


USED 


LEAD WORK AREA 
Ol L POISON 
NO SMOKING OR EATING 
= iii — = - -- ішті 
47036 18395 
А, ЕР (7 іпх10іп, A, Р, S (7 іпх10 
10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 


5 (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


DIESEL | 


ONLY 


J8155 
A,PS(7inx10 
in, 10 inx 14 in) 


NOTICE 


EMPTY DRUMS 
ONLY 


K3084 
A, NPVCP, P (7 in x 
10 in, 10 in x 14 in) 
S (3^ inx5in, 5 
inx7 in, 7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


K3083 
A, NPVCP, P (7 in x 
10 in, 10 in x 14 in) 
5 (3 %inx 5 in, 5 
in x7 in, 7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


Find even MORE on Grainger.com? 


S (3 %inx 5 in, 5 inx 
Тіп, 7 in x 10 in, 10 in 
x4 in, 14 in x 20 in) 


EMPTY 
CYLINDERS 
EMPTY 
CILINDROS Hed. 
VACIOS DO NOT USE 
amm | iini] 
18583 18590 
A, P,S (I inx7 in, 14 A,P S (7inx 10 
in x 10 in, 20 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 


F (20 in x 14 in) 


NOTICE} 


5 (5 in x 7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


[NOTICE | 


DRINKING TE WRITTEN HAZARD 
COMMUNICATION PROGRAM 
WATER | LOCATED HERE | 
o m —- iam s 2 —— immi.) 
J8546 19712 
А, Р (7іпх10іп, А, Р, 5 (7іпх 10 
10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 
S (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 
pu sgg c ] mmm 
J8488 J8138 
A, P, S (7inx10 А, Р, 5 (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Confined 
Space Signs 


Deter unauthorized entry into confined 
spaces like access shafts, manholes, 
sewers, tunnels, tanks, and silos. Signs 
help prevent injuries from entrapment, 
engulfment, or hazardous atmospheric 
conditions. They are commonly posted 
where there's a danger of being trapped 
or engulfed by flame or water. Not 
retroreflective. 


Available Sign Materials 
Aluminum 
Fiberglass (F) 
Polyethylene (P) 
Self-Adhesive Vinyl (S) 


Construction 
Safety Signs 


Identify the boundaries of construction 
zones and communicate the hazards 
and entry restrictions for workers and 
visitors. These signs remind people 

of risks and communicate personal 
protective equipment (PPE) require- 
ments. They are commonly placed by 
construction site entrances or areas 
that are restricted. Not retroreflective. 


Available Sign Materials 
Aluminum A 
Fiberglass (F) 
Non-PVC Polymer (NPVCP) 
Polyethylene (P) 
Self-Adhesive Vinyl (S) 


Electrical 


Hazard Signs 


Alert people of nearby dangers that 
could cause electric shock, injuries, or 
even death. These informative signs 
mark high-voltage equipment, electri- 
cal panels and rooms, static-sensitive 
areas, and locations where grounding 
gear must be worn. Not retroreflective. 


Available Sign Materials 
Aluminum ( 
Fiberglass ( 
Polyethylene ( 
Self-Adhesive Vinyl ( 
Self-Adhesive Glow Vinyl ( 


SAFETY 
Safety Signs 


For more information on safety sign compliance and material types, see page 1882. 


Non-permit 
confined space. 
Keep out unless 
authorized. 


J8714 
A, F, P, S (7 in x 10 
in, 10 in x 14 in) 


ADANGER 


Confined 
space. 
Enter by permit only. 


жм -- -—— jii о) 


J8721 
A, F, P (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 
S (3 %in x5 in, 7 inx 
10 іп, 10 in x 14 in) 


K3082 
A, Р (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 
S (5 in x 7 in, 7 inx 
10 іп, 10 in x 14 in) 


| 
CRANE 
OVERHEAD 


K3079 
А (10 in x 14 in) 
NPVCP (7 in x 10 
in, 10 in x 14 in) 
P (7 in x 10 in) 
5 (3^ inx5in, 5 
in x 7 in, 7 in x 10 
in, 10 in x 14 in) 


J6945 
A, F, P (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 
S (5 in x 7 in, 7 inx 
10 іп, 10 in x 14 in) 


HIGH VOLTAGE 
_ KEEP OUT 


J6932 
A, GV, P (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 
F (7 in x 10 in, 10 in x 
14 in, 14 in x 20 in) 
S (3 % in x 5 in, 5 in x 7 in, 
7 inx 10 in, 10 in x 14 in) 


J8712 
A, F, P, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


Erg 


CONFINED SPACE 


ENTER BY 
PERMIT ONLY 
-— ж -- --- ійшшійі 


16916 
A, F, P, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


J6964 
A, P (7 inx 10 in, 
10 in x 14 in) 
F (7 in x 10 in) 
5 (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


id 


18713 
А,ЕР, 5 (7 іпх 10 
іп, 10 in x 14 in) 


CONFINED SPACE 
ENTER BY 
PERMIT ONLY 


ESPACIO CERRADO 
ENTRADA SOLO 
CON PERMISO 


(9 ome MINE с/ 


16917 
A, P (10 in x 7 in, 
14 in x 10 in) 
F (10 in x 7 in, 14 inx 
10 in, 20 in x 14 in) 
S (7 inx5in, 10 inx 
Тіп, 14 in x 10 in) 


K3081 
A, NPVCP, P (7 in x 
10 іп, 10 in x 14 in) 
S (3^ inx5in,5 
in x7 in, 7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


CONFINED 
SPACE 


J6914 
A, F, P, S (10 in x 14 in) 


En 


CONFINED SPACE 
HAZARDOUS ATMOSPHERE 
CHECK OXYGEN LEVEL BEFORE 
AND DURING ENTRY 


J6918 
A, F, P (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 
S (3% inx 5 in, 5 
in x7 in, 7 in x 10 
in, 10 in x 14 in) 


(ШЕ 


BLASTING 


KEEP AWAY 


J8660 
A, P, S (7 in x 10 in, 
10inx 14 in, 14 inx 
20 in, 24 in x 36 in) 
F (14 in x 20 in) 


| GANGERD 


-— їшшйй | 


J8809 
А, P (7 inx 10 in, 
10 in x 14 in) 
F (10 in x 14 in) 
S (3^ inx5in, 5 
in x 7 in, 7 in x 10 
in, 10 in x 14 in) 


HIGH VOLTAGE 
OVERHEAD 


J6933 
A, P (7 inx 10 in, 
10 in x 14 in) 
F (14 in x 20 in) 
S (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


FALLING HEAVY EQUIPMENT MEN WORKING 
_ MATERIAL CROSSING ABOVE 
— -— immiiii . —_ = -— -— ішшій ж -- —— інші 
116926 18679 16936 
A, P (10 in x 14 in, 24 in A, P, S (7 in x 10 in, 10 A, F, P (7 in x 10 in, 
x 36 in, 7 in x 10 in) in x 14 in, 24 in x 36 in) 10 in x 14 in) 
F (10 in x 14 in, 7 in x 10 in) S(35inx5in,5 
S (10 in x 14 in, 24 in x 36 inx7 in, 7 inx 10 
in, 5 in x 7 in, 7 in x 10 in) in, 10 in x 14 in) 


Í DANGER) 


CONFINED 
SPACE 


AUTHORIZED 
PERSONNEL ONLY 


16915 
A, F, P, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


En 


PERMIT-REQUIRED 
CONFINED SPACE 

DO NOT ENTER 
— = -— -— ішшійі о) 

J6941 
A, F, P (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 
S (5 in x7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


CDANGER > 
CONSTRUCTION AREA 
AUTHORIZED 


PERSONNEL ONLY 


K3080 
A, P (7 inx 10 in, 
10 in x 14 in) 
S (5 in x 7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


NOTICE 


SIDEWALK 
_ CLOSED 


K3078 
А (5in x 7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 
P (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 


[ ANGER | 


ELECTRICAL ELECTRICAL HAZARD HIGH 
EQUIPMENT AUTHORIZED PERSONNEL 
auton PERSONNEL ONLY ONLY vo LTAGE 
e жм --- --- |Шешші ж -- -- dimi 7 o — гє -- --- ішішійі 
116924 16925 116931 
A, F, P (7 in x 10 in, A, F, P (7 in x 10 in, A, GV, P (7 inx 10 
10 in x 14 in) 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 
5 (5 in x7 in, 7 inx S (3 %in x 5in, 5 F (7 in x 10 in, 10 in x 
10 in, 10 in x 14 in) in x7 in, 7 inx 10 14 in, 14 in x 20 in) 
in, 10 in x 14 in) 5 (5inx7 in, 7 inx 


ELECTRICAL 
ROOM 


AUTHORIZED 
PERSONNEL ONLY 


ШЕТЕЛДЕГІ ЕСЕП ШІГІГШІШІ 


3WZW4 
S (3 % inx5 in) 


J2716 
A P, S (7inx10 
in, 10 in x 14 in) 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


10 in, 10 in x 14 in) 


K3077 
A, P (7 inx 10 in, 
10 in x 14 in) 
S (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


1883 


SAFETY 
Safety Signs 


Industrial Vehicle 
Traffic Signs 


Call attention to forklifts, trucks, and 


other moving vehicles and specify T ҮҮ ii 
ivi | in x In, 
driving and loading procedures. i0 in x 14 in) 


J8614 
А, P,S(7inx 10 
in, 10 1410 


J6972 
A, F, P (7 in x 10 in, 
ioe 14 In) 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1 


K1511 
A, P (7 in x 10 in, 
doo x iain) 


K1451 
А, P, S (5 in x 7 in) 


These signs encourage drivers 

and pedestrians to take precau- 
tions against accidents. They may 
mount directly to a vehicle to call 
out hazards such as blind spots and 
wide turns or may be posted near 
high-traffic areas such as loading 
docks and shipping and receiving 


5 (5 in x 7 in, 7 inx 


5 (5in x7 in, 7 inx 
10 іп, 10 in x 14 in) 


10 in, 10 in x 14 in) 


S (5inx 7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


PEDESTRIAN AREA | 
PROCEED WITH 


ту 


SHIPPING & WARNING 


[NOTICE | SHIPPING | 


areas. Not retroreflective. AND RECEIVING CAUTION EQUIPMENT 
Available Sign Materials PARI KI NG RECEIVING к, BACKING OUT 

Aluminum (A ) С = --- --- Ишшііі 2) Хе — ос  ійшішійі oj ome = omm он bU D Є — с іішішіші е) 
Fiberglass (F) J7000 K1780 K1778 480W64 K1536 
Polyethylene (P) AFBPS(7inx10 A, P, S (7inx10in, 10inx 14 A, P S (7inx10 PETG (8 in x 8 in) A,P S (7іпх10 
Plastic — (PETG) in, 10 in x 14 in) in, 14 in x 20 in, 18 in x 24 in) in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 
Self-Adhesive Vinyl (S) Е (10 in x 14 in, 14 in x 20 in) 

Lockout 


CONFINED 


BREAKERS SPACE G 


Safety Signs pu 


Lockout safety signs, also known 


LOCK-OUT Ж 

& TAG-OUT 
as LOTO signs, remind workers to OUT PROCEDURES ^X, a 
follow lockout and tagout proce- u EE ENTRY 1 MADE Берел tao 
dures when servicing equipment. " ШТ) ii о ае. ПИШИШ о) (о = —— —— айй 
These signs help prevent injuries K0102 K0107 K0127 48749 18724 
by reducing the possibility of an A, P, S (7іпх 10 A, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in MV, S (5 in x 3 % A, F, P, S (10іпхт A, F, P, S (7іпх10 
unexpected startup when servic- in, 10 in x 14 in) Е (7 in x 10 in) in, 7 in x 5 in) in, 14 in x 10 in) in, 10 in x 14 in) 


А | S (3 %inx 5 in, 7 inx 
ing a machine. They are commonly 10 in, 10 in x 14 in) 


posted near machinery lockout 


points and they are also used to g DEG 5 (Lock OUT ШЕТ (ғ - 
identify locked-out equipment and . | SAFETY | | SAFETY | . S9 sr 
mark safety centers where equip- | (E NTER Lockout 
ment is stored. Not retroreflective. HIGH VOLTAGE LOCK OUT | NTER | | CE tagout 
TAND LOCK OUT Г EQUIPMENT center. 

Available Sign Materials BEFORE SERVICING | BEFORE ENTERING е E 
Aluminum (A) о — = -. c ШЕШІ с) (o -- ә с с ШИМИ о, кете 8-0 ж ——— сс ЙИШИЙЙЙ sj 
Fiberglass (F) J8886 J7708 469K53 480Y40 K0131 
Polyethylene Pm AT А n So. А, P aun n г GV (3 ^ inx 5 in) PETG (6 in x 8 іп) АЕР 5(7 n 510 
Magnetic Vinyl (MV) S (5 inx7 in, 7 inx ' | 
Self-Adhesive Vinyl (S) 10 in, 10 in x 14 in) 

Self-Adhesive Glow Vinyl | (GV) 


(conor: ПІШЕН ouror pm Emu 


Machine 


_ ELEVATOR SERVICE WoO ТЕНЕЙ, ымен point 
Нагага Signs OUT OF ORDER DO NOT USE IS OPERATING ито 
Provide guidance for proper — --- ішшій:;/ (2 — ж--- itty) to = - —- --- ішшіші iti с) 

А 29185 18984 18948 К1922 16942 

machine use and they also deter A, P S (7inx10 A, MV, P, S (7 inx 10 A, F P (7 inx 10 in, A, P (7 inx 10 in, A, F P (7 inx 10 in, 
unauthorized machine use. They in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) 
i i i F (10 in x 14 in) S (5 in x7 in, 7 inx 5 (5 in x7 in, 7 inx S (3 %inx 5in, 5 
include reminders about wearing - 10 in, 10 in x 14 in) 10 in, 10 in x 14 in) in x7 in, 7 in x 10 
personal protective equipment while in, 10 in x 14 in) 


operating machinery and warn- 
ings about not operating machines 
without guards or during repairs. 
These signs and labels encourage 
employees to prevent machine- 
related injuries. Not retroreflective. 


THIS EQUIPMENT 
Available Sign Materials STARTS AUTOMATICALLY 
Aluminum (A) k me -- --- ішшійі с) н 
т i 119038 116944 К0420 К0939 119055 
Magnetic Vinyl (MV) А, P, S (7 іпх 10 A, F, P (7 in x 10 in, A, P, S (7 inx10 A, P (10 in x 7 in, A, P (7 in x 10 in, 
S ТІРІ ; n | S in, 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 14 in x 10 in) 10 in x 14 in) 
e esive VIny (S) S (5 in x7 in, 7 inx Е (7 in x 10 in) 5 (2% in x 2% in, 10 S (3 %in x 5 in, 5 in x 7 in, 


10 in, 10 in x 14 in) in x 7 in, 14 in x 10 in) 7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 


1884 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ІНЕН 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Safety Signs 


For more information on safety sign compliance and material types, see page 1882. 


No Smoking and Smoking Area Signs 


Reinforce rules that prohibit smoking in certain areas and identify areas where 
workers are allowed to smoke in and around facilities. Not retroreflective. 


Available Sign Materials 
Aluminum (A) 
Fiberglass (F) 
Polyethylene (P) 
Self-Adhesive Vinyl (S) 
Self-Adhesive Glow Vinyl (GV) 


P NO ы 2 ы н 
шы NO 
NO SMOKING NO SMOKING NO SMOKING 
Q е. NO SMOKING NO MATCHES OR NO OPEN FLAMES TURN OFF SMOKING 
FUMAR . OPEN LIGHTS NO SPARKS ENGINE 
о — = —— -- тюй. ж -- -- аний - ee ae ieri © — = -- immi - — = — -- айй ж -- -- ішті о s — -- einem 
K1266 J6937 J6938 J6939 J6940 J8451 J7012 
A, P (7 inx 10 in, 10 in A, F GV (7 in x 10 A, P (10 in x 7 in, A, F, P (7 in x 10 in, 10 A, F, P (7 in x 10 in, A, P (7 in x 10 in, A, P (7 in x 10 in, 
х 14 in, 14 in x 20 in) in, 10 in x 14 in) 14 in x 10 in) in x 14 in, 14 in x 20 in) 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) 
F (14 in x 20 in) Р (7 inx 10 in, 10 in x F (10 inx7 in, 14 inx 5 (5 in x 7 in, 7 in S (3 ¥inx 5 in, 5 S (5 in x 7 in, 7 inx F (10 in x 14 in) 
S (3 % in x5 іп, 5 inx 14 in, 24 in x 36 in) 10 in, 20 in x 14 in) x10 in, 10 in x 14 inx7 in, 7 inx 10 10 in, 10 in x 14 in) GV (7 in x 10 in) 
7 in, 7 in x 10 in, 10 in S (binx7 in, 7 inx S (7inx5in, 10 inx in, 14 in x 20 in) in, 10 in x 14 in) S (binx7 in, 7 inx 
x 14 in, 14 in x 20 in) 10 in, 10 in x 14 in) 7 in, 14 in x 10 in) 10 in, 10 in x 14 in) 
55) 55) NO SS This is a 
NO S SS NO TOBACCO-FREE & 
SMOKE-FREE 
SMOKING SMOKING PLEASE FACILITY A 
SMOKING EXTINGUISH WE 
энн FUMAR IN THIS AREA WITHIN — — FEET ENTERING Youn COOPERATION 
= QU — --- ішшійі о — --- immi о, — -— Мый) x—— me] Ты 
47013 417014 47015 47016 41017 К1147 К1243 
AFP(10inxi4in 14 А, P(7inx5in,10inx7 in, A, P (7 in x 10 in, A, ЕР (10іпх 14 A, P (7 inx 10 in, 10 in A, P, S (10 inx7 A, P (7 in x 10 in, 
in x 20 in, 7 in x 10 in) 14 in x 10 in, 20 in x 14 in) 10 in x 14 in) in, 7 in x 10 in) х 14 in, 14 in x 20 in) in, 14 in x 10 in) 10 in x 14 in) 
S (10 in x 14 in, 14 F (10 in x 7 in, 14 inx F (7 in x 10 in, 10 in x S (10 in x 14 in, 3 F (10 in x 14 in, S (5 in x7 in, 7 inx 
in x 20 in, 5 inx7 10 in, 20 in x 14 in) 14 in, 14 in x 20 in) Yainx Sin, 5 inx7 14 in x 20 in) 10 in, 10 in x 14 in) 
in, 7 in x 10 in) S(binx3 Win, 7 inx S (5 in x7 in, 7 inx in, 7 in x 10 in) S (5 in x 7 in, 7 in 
5 in, 10 in x 7 in, 14 in 10 in, 10 in x 14 in) х 10 іп, 10 in x 14 
X 10 in, 20 in x 14 in) in, 14 in x 20 in) 
| ро мот umen] [SMOKING 
DESIGNATED DESIGNATED DESIGNATED TT NOTICE Ж SMOKING IN 
SMOKING SMOKING AREA ma pesianareo 2 DESIGNATED ) 
(e BUTTS IN THEIR SMOKING =i 
AREA AREA [esse use nsum | | P PROPER PLACE AREA | АВЕА$ o PERMITTED 
ee ——. i enna — Go moo —— шшш ж -- -- (msi — M — lint 
K1256 47716 К1257 К1148 K1341 J7032 K1263 
A, P, S (7inx10 A, БР (7 in x 10 in, A,P,S (7 іпх 10 А, P, S (7 inx 10 A, F, P, S (7 in x 10 A, БР (7 in x 10 in, А, P, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) in, 10 inx 14 in) in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 
S (binx7 in, 7 inx S (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 10 in, 10 in x 14 in) 
Personal Protective Equipment Signs condor| E 
q p g Aluminum n 
Personal protective equipment (PPE) signs remind workers to wear personal protective Fiberglass —_ (F) 
gear before entering potentially dangerous areas. They also help prevent injuries and falls ЕШ Vinyl S 
by marking the boundaries and entry points of hazardous areas. Not retroreflective. Self-Adhesive Glow Vinyl (GV) 


16949 
A, ЕР (10 in x 7 in, 
14 in x 10 in) 
S (7 in x 5 іп, 10 inx 
Тіп, 14 in x 10 in) 


46957 
A, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 
F (7 inx 10 in, 10 inx 
14 in, 14 in x 20 in) 
S (3 %in x 5 in, 5 in x 7 in, 
7 inx 10 in, 10 in x 14 in) 


|[лмсев 


PROTECTIVE CLOTHING 
REQUIRED IN 
THIS AREA 
K0543 
А, P, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


memi 


K0276 
A, F, P (7 in x 10 in, 
iix 14 im 
S (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


@ 


Hearing protection 
required 
in this area. 


K0311 
А, P, 5 (10 inx7 
in, 14 in x 10 in) 
F (14 in x 10 in) 


Í ANGER) | 


FALL PROTECTION 
REQUIRED BEYOND 
THIS POINT 
5 — ж me Ümmi o 
11712 
A, S (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 
P(7inx10in, 10 in x 
14 іп, 24 in x 36 in) 


K0345 
A, P (7 inx 10 in, 
10 in x 14 in) 
5 (3 % in x 5 in, 7 inx 
Өт 10 in x 14 in) 


J6965 
P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 
F (10 in x 14 in) 
S (5 in x7 in, 7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


ADANGER 


© 


Safety gloves 
required. 
K0621 
A, GV (10 inx 7 in, 14 in x 10 in) 
P, S (7 inx5in, 10 in x 
7 in, 14 in x 10 in) 


K0486 
A, P (7 inx 10 in, 
10 in x 14 in) 


5 (8 % in x 5 in, 5 inx7 in, 
een 10 in x 14 in) 


K0492 
A, P (7 inx 10 in, 
10 in x 14 in) 
S (binx7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


NOTICE 


HEARING PROTECTION 
MUST BE WORN 
IN THIS AREA 
teem 
J6995 
A (7 inx 10 in) 


K0413 
A, P (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 


S (3^ іпх5 іп, 5 inx7 in, 
7 inx10 in, 10 in x 14 in) 


K0424 


A, P (7 inx 10 in, 10 in x 14 in) 


F (10 in x 14 in) 


S (3 %inx 5 іп, 5 in x 7 in, 
7 inx 10 in, 10 in x 14 in) 


NOTICE} 


PROTECTIVE 
CLOTHING REQUIRED 
IN THIS AREA 


K0689 
A PS(7inx10 
in, 10 in x 14 in) 
F (10 in x 14 in) 


K0456 
A, P, S (7 inx 10 A, 
in, 10 in x 14 in) 


K0312 
A, P, S (7 inx 10 A, 
in, 10x 1410 


NOTICE 


SAFETY GLASSES 
REQUIRED 
BEYOND THIS POINT 
— = — immi o 
J7003 
A FP(7inx10 
in, 10 in x 14 in) 

5 (5 in x7 in, 7 inx 
10 in, 10 in x 14 in) 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


K0282 
P (7 inx 10 in, 10 in x 14 in) 
F (7 in x 10 in, 10 in x 
14 in, 14 in x 20 in) 
S (3 %in x 5 in, 5 in x 7 in, 
7 inx 10 in, шора) 


Eu HAT 


E -- immiiiii - 


26929 
F (7 inx 10 in, 10 in x 14 in) 
Er nx 10inx 
14 in, 24 in x 36 in) 
S (binx7 in, 7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


NOTICE 


SAFETY SHOES 
REQUIRED 
IN THIS AREA 


qu pg 


K0667 


A, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 


F (10 in x 14 in) 
S(binx7 in, 7іпх 10 
in, 10 in x 14 in) 


1885 


SAFETY 
Safety Signs 


Scan. Order. Done. == [7 
Details on page A1. E 


For more information on safely sign compliance and material types, see page 1882. 


Restricted Area and Authorized Personnel Signs ете 
Mark restricted areas where only those with permission are allowed to enter. These signs help 

prevent trespassing and exposure to potential hazards. They are commonly posted near entries 
to mechanical rooms and control rooms as well as marking the boundaries of private property. 


Vot retroreflective. 


Available Sign Materials 
Aluminum 
Fiberglass (F) 
Polyethylene (P) 
Self-Adhesive Vinyl (S) 


NOTICE B NOTICE | 


“AUTHORIZED 
PERSONNEL 


н — " KEEP EMPLOYEES 
ONLY Е AUTHORIZED PERSONNEL ONLY ONLY ADMITTANCE 
en |) o 9 -- ж --- --- ішшійі 9, 9 -- жм --- -- mumii = о -- г< --- --- |ІШЕІШІ с --- --- ішішійі 9 
J7005 K1879 K1920 46935 16993 16998 
A, F, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) A, F, P (7 in x 10 in, A, P (7 in x 10 in, A, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) A,F, P (7 inx 10 A, F, P (7 inx 10 
S (5 in x 7 in, 7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) 10 in x 14 in) F (7 inx 10 in, 10 inx in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 


5 (3 ^ inx5 in, 5 inx7 in, S (binx7 in, 7 inx 14 in, 14 in x 20 in) 5 (5 in x 7 in, 7 inx 5 (5 in x 7 in, 7 inx 


7 inx 10 in, 10 in x 14 in) 10 in, 10 in x 14 in) 


(6 ә S (3 %inx 5 іп, 5inx7 in, 10 іп, 10 in x 14 in) 10 in, 10 in x 14 in) 
NOTICE 7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 
NO А -- а" —— = 
TRESPASSING RESTRICTED RESTRICTED RESTRICTED 
AVISO] AREA AREA АВЕА 
AUTHORIZED DO NOT ENTER 
NO EMPLOYEES NO ADMITTANCE 
AUTHORIZED 
TRASPASE ONLY PERSONNEL ONLY EMPLOYEES ONLY ww s 
Ao onem tnt oo ж--- --- ішшійі о le -- --- (mmi с/ o me 0x --  - [ilii с | NO E Mi ENTRI 
11002 11024 1025 11026 (МТК c. J7957 
A, P (10 inx7 in, 14Minx10in,20inx14in ^ АЕР (7іпх10 А.ЕР(7іпх10 А.ЕР(7іпх10 А,Р5(7іпх10 
F (10 in x 7 in, 14 in x 10 in) in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 460159 in, 10 in x 14 in) 
S (7 in x 5 in, 10 in x 7 in, 14 S (5 in x 7 in, 7 inx S (5 in x 7 in, 7 inx S (5inx 7 in, 7 inx А(біпх7 Ve in) F (10 in x 14 in) 


in x 10 in, 20 in x 14 in) 10 in, 10 in x 14 in) 10 in, 10 in x 14 in) 10 іп, 10 in x 14 in) 


Safety Culture and Motivation Signs сөлбос 


Remind workers that safety should be а top priority in the workplace. These signs encourage people to 
follow proper procedures to help reduce the chance of injuries and avoid lost pec Not retroreflective. 


Available Sign Materials 
Aluminum A) 
Fiberglass (F) 
Polyethylene (P) 
Self-Adhesive Vinyl | (S) 


A CLEAN [now ro LIFT PRIDE QUALITY 
WORK AREA CAREFUL Zac a CONTROL 
IS A SAFE SAFETY тант Ta әк kr MAKE IT ONCE 
 WORKAREA | BEGINS HERE MAKE IT RIGHT HOLD AREA 
— iimmwilü -/ С ән --- --- ТИИ oj o — Ш 2) \ ee --- ШИШИШИ -/ ж -- --- ішішійі 
19885 K0178 J9969 K0196 475J95 
A,P.S(7inx10 A,P.S(7inx10 A,P.S(7inx10 A,P.S(7inx10 S (7 in x 10 in) 
in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 9 
REPORT ALL К слғету TCAFETY I DC AFETY I SAFETY FIRST 
ACCIDENTS SfinsiY S RSTY WEAR 
REPORT ALL ACCIDENTS REPORT ALL PERSONAL 
SUPERVISOR NO MATTER HOW SMALL ACCIDENTS OR WEAR 
IMMEDIATELY TO YOUR FOREMAN _ INJURIES AT ONCE _ GOGGLES | PROTECTIVE 
~ -- im - LIEN D ж -- --- dimmi с -- --- ішшейі - EQUIPMENT 
K0134 J7028 K0174 J7029 M ж -- -- immilü +) 
А, PS(7inx10 А, F, P, S (7 inx 10 A, P, S (7inx10 A, F, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) K0729 
in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 5 (binx7 in, 7 inx 10 A, P, S (10 inx7 
in, 10 in x 14 in) in, 14 in x 10 in) 


Slip, Trip and Fall Hazard Signs alae Sign Water 
Call attention to slippery, irregular, or uneven surfaces and obstacles that might cause people to slip, trip, Fiberglass (F) 
or fall. They are commonly posted near maintenance pits, stairs, newly washed floors, food preparation and Polyethylene 

dishwashing areas, and icy walkways and parking lots. Not retroreflective. 


(A) 


P) 
Self-Adhesive Vinyl (S) 


СЕ ші © 
К1375 К1396 К1561 16969 К1397 


A, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) A, P, 5 (7inx10 A, P, S (10 inx7 A, F, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) A, P, S (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 

5 (5inx7 in, 7 in x 10 in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) in, aux 10] Sor 7 in x 10 in, 10 in x 14 in) F (10 in x 14 in) 
NOTICE SARSY 

ONO FIRST 

DO NOT 
FALL lag CLIMB ON OR WALK 
HAZARD лао da, JUMP OFF DOCK DON'T RUN 
C с lin \ ж- --- -- (шіні © — --- lini 
K1400 J6974 J8678 J7869 K1416 


A, F, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 
S (5 in x7 in, 7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 


1886 GRAINGER. 


A, F, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 
5 (5 in x 7 in, 7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 


Find even MORE on Grainger.com® 


A, P, S (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) A, P, S (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Help people locate the nearest fire and emergency equipment. Signs enable rapid responses to 


Fire Safety & 


SAFETY 
Emergency Signs 


For more information on safely sign compliance and material types, see page 1882. 
Fire Safety and Emergency Signs 


emergencies by identifying equipment such as gas and water shutoff valves, telephones, fire 
extinguishers, alarms, and hoses. Glow vinyl signs help guide the way during power outages or 
in low-light conditions. Not retroreflective. For more glow vinyl options, visit Grainger.com. 


AED AED 


480Y21 
PETG (6 in x 8 Y% in) 


J9665 
A, F, GV, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 
P (7 in x 10 іп, 10 in x 
14 in, 24 in x 36 in) 


480X84 
PETG (8 in x 8 in) 


f FIRE DOOR} 
KEEP 


| CLOSED 


AED 


480W40 
PETG (8 in x 8 in) 


EMERGENCY 
EXIT ONLY 


16981 
А,ЕР, 5 (7іпх 10 
іп, 10 in x 14 in) 


EMERGENCY 


SPILL 
RESPONSE 
EQUIPMENT 


AAVA55 
P (7 in x 10 in) 


= -- -——— Панавіййі о) | = сс Hem | 


7052 
A, P, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


=] 
Е: 


INCENDIOS 


mu-—— 0D 


119624 
A, P, S (10 in x 7 in, 14 
in x 10 in, 20 in x 14 in) 
F (20 in x 14 in) 
GV (10 in x 7 in, 
14 in x 10 in) 


IN CA 
OF EMERGENCY 
DIAL 911 


J9315 
A, F, P, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


4 || 2 


-] - 


480Y83 
PETG (6 in x 8 Y^ in) 


J9268 
A, F, P, S (7 inx 10 F 
in, 10 in x 14 in) 


D 


<<< 


А, P, S (10 inx7 
in, 14 in x 10 in) 


IN CASE OF FIRE 
DO NOT USE 
ELEVATOR 
USE THE STAIRS 


оме NO USE 


USE LAS ESCALERAS 
iom imn ©, 


J9271 
A, GV, P, S (10 inx 7 
in, 14 in x 10 in) 


SPILL 
SORBENT 
, STORAGE. 


470N43 
A (10 in x 14 in) 


U 


460N42 
A (12 in x 8 йіп) 


EMERGENCY EXIT 
ONLY 


SOLO SALIDA DE 
EMERGENCIA 


J9233 
A, P, S (10 in x 14 in) 


EMERGENCY 
STOP 


BUTTON 


464H34 
A (10 in x 14 in) 


J7049 
A, P (10 inx 7 in, 12 in 
x9 in, 14 in x 10 in) 
(12 inx9 in, 14 in x 10 in) 


5 (7 inx5 in, 10 in x 7 in, 
12 in x 9 in, 14 in x 10 in) 


AREA ELECTRICAL 
OF POWER 
REFUGE SHUT-OFF 
465P63 3WZW1 
S(7inx10in) S (3 %in x5 іп) 
EMERGENCY EH 
GAS FIRE. 
SHUTOFF roson con 
J8159 J9297 
A, P, S (7inx10 A, P, S (7inx10 
in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) 


480Y09 
PETG (6 in x 8 іп) 


m 
m 
m 


mze-cCo2--xm 


J7050 


A, P (14inx5in, 18 in x 4 in) 
F (14 in x 3 % in, 24 in x 4 in) 
S (14 in x 3 % in, 14 in 


x5in, 18 in x 4 in) 


| FIRE-POLICE-MEDICAL | | 


EMERGENCY 


DIAL 911) 


J7054 
A,P,S (14inx5 
in, 24 in x 4 in) 
F (24 in x 4 in) 


NOTICE 
CALL 


911 


IN AN 
EMERGENCY 


440721 
P (10 inx 7 in) 


480Y86 
PETG (8 in x 18 in) 


So 21 11 паннай 


J9329 
A, GV, P, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


INDTICE] 


EMERGENCY 
RESPONSE 


= —  iimmiübiü о 


J9406 
A,P,S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


SEVERE 


K1737 
A, GV, P, S (10 in x7 
in, 14 in x 10 in) 


480215 
PETG (6 in x 8 v^ in) 


K2114 
A(18inx4in) 


5 in, 18 in x 4 in) 


HH 


480Y33 
PETG (6 in x 8 ^ in) 


NOTICE 


MAIN GAS 
CUT OFF 


455К47 
NPVCP (7 in x 10 in) 


480Y91 


PETG (6 in x 8 уіп) 


GV (12 inx 4 in, 14 inx 4 in, 14 
inx5in, 18inx4 in, 24 in x 4 in) 
Р (12inx4in, 14 in x 


Available Sign Materials - 
Aluminum | (А) 
Fiberglass | (Р) 
| Non-PVC Polymer | (NPVCP)| 
Polyethylene ІШЕ 
Plastic | (PETG) 
Self-Adhesive Vinyl | (S) 
Self-Adhesive Glow Vinyl | (GV) 
з , £ EMERGENCY EMERGENCY 
өзе Д55ЕМЕҮ | EVACUATION ROUTE 
Л к POINT 
: E c c --- lilii 
465P79 J9664 
F (14 in x 20 in) A, GV, P, S (7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


EMERGENCY 


SHELTER 


44VA37 
P (7 in x 10 in) 


@ FIRE 
BLANKET 


ж -- --- ішішійі 


469T81 
S (7 inx 10 in) 


480X53 
PETG (8 in x 8 in 


471050 
GV (7 in x 10 in) 


NOTICE 


WATER 
SHUT OFF 


463245 
A (10 in x 14 in) 


K1739 A,P 


A, GV, P, S (10 inx 7 
in, 14 in x 10 in) 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


480W26 
PETG (8 in x 8 in) 


17045 
GV, P (7 in x 10 in, 
10 in x 14 in) 


480221 


) PETG (12 in x 14 in) 


FIRST AID 
KIT INSIDE 


DI 


471725 
P (14 in x 10 in) 


480Y20 
PETG (18 in x 7 ^ in) 


NOT A 
FIRE EXIT. 


J9288 
7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 


( 
S (binx7 in, 7 inx 10 


in, 10 in x 14 in) 


1887 


SAFETY Scan. Order. Done. [к= 


Facility Safety Signs Details on page A1. 


For more information on safety sign compliance and material types, see page 1882. 


Facility Signs 


Communicate basic information about exits, restrooms, trash, recycling and workplace policies. Conservation Signs remind Available Sign Materials 
кё i А А А Aluminum (A) 
workers and visitors to throw away trash and recycle materials. Perimeter Safety Signs warn people of potential hazards such Fiberglass (F) 
as automatic doors and gates, elevator shafts, unstable structures, quarantine areas, and demolition zones. Wayfinding and | Polyethylene (P) 
Directional Signs let people know the correct way to go in facilities. Workplace Signs identify workplace policies regarding SENE she (PETG) 
policies and rules around gun control, cell phone restrictions, housekeeping guidelines, food and drink restrictions, and restroom Reflective Sheeting (RS) 
identification. For more facility sign options, visit Grainger.com. Self-Adhesive Vinyl — | (S) 
CONSERVATION SIGNS RECYCLE 
ALUMINUM ж | f RECYCLABLE 7%, ~ TRASH NOTICE} 
ipe te ci “2 IRAS NOTICE 
CARDBOARD “42 —BASURA PLEASE TURN OUT 
ONLY ONLY CONSERVE WATER PLASTIC ONLY RECICLE SOLAMENTE TEM 
- = o —— йшй — = -— -— diii ттт Й — SO om ішшіі - = -- M "PEE: 
K0970 K0972 J9966 K0979 K0980 19900 19942 
A, P, 5(101пх14 A, Р, 5 (10 in x14 АР,5(10іпх14 АР 5(10іпх14іп,7іпх10і) А,.Р5(10іпх7 A, PS (10 inx 14 A, P, S (10 in x 14 
in, 7 in x 10 in) in, 7 in x 10 in) in, 7 in x 10 in) F (10 in x 14 in) in, 14 in x 10 in) in, 7 in x 10 in) in, 7 inx 10 in) 
F (10 in x 14 in) F (7 in x 10 in) 
PERIMETER SAFETY SIGNS 
NOTICE NOTICE 
PLEASE USE FIRE LANE KEEP THIS 
_OTHER DOOR КЕР CLEAR AT ALL TIMES DOOR CLOSED 
J7722 K1581 J6963 J7918 J6994 J7182 
A, P (10 in x 14 in, 7 in x 10 in) A,P.S(7 inx 10 A, F, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) A, P, S (10 inx 14 AE P.S(7 inx 10 A, RS (10 inx 14 
S (10 in x 14 in, 5 inx in, 10 in x 14 in) 5 (3 ^ inx 5 in, 5 inx 7 in, in, 7 in x 10 in) in, 10 in x 14 in) in, 7 in x 10 in) 
7 in, 7 in x 10 in) F (10 in x 14 in) 7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 
[NOTICE] NOTICE | THIS pooR то 
KEEP EDUC PLEASE о jom DURNO BUSRNESS 
THIS DOOR 
CLOSED € tf] ot KEEP THIS A, P.S (10inx7 HOURS 
-o = o immi. -— DOOR in, 14 in x 10 in) lo — ж — -— iam - 
J6997 34JX07 F (14 in x 10 in) 1732 35KP06 
A, F, P (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) RS (5 in x 7 in) CLOSED A, F, P (10 in x 14 in, 7 in x 10 in) RS (5 in x 7 in) 


S (5 in x 7 in, 7 inx 10 
in, 10 in x 14 in) 


WAYFINDING AND DIRECTIONAL SIGNS 


| ШК MAINTENANCE — | | n | 
2) "ти: E goi 


Laboratory 9 -- immiiii А OFFICE ONE WAY ШЕ 0МЕ WA 


5 (10 in x 14 in, 5 in x7 in, 7 in x 10 in) 


Immunizations pa 
‚— = — ішейі lou “cate cr mi ss] UM а.) 
x o lili © с mat —— liti - A, Р, sion x 14 K1758 K1472 K1476 
J9716 J9730 in, 7 in x 10 in) A, P, S (10 in x 14 A, P, S (6 % in x 14 in) A, F, P, S (6^ in x 14 in) 
A, P, S (10in x7 in) A, P, S (10 in x7 in) F (10 inx 14 in) in, 7 inx 10 in) 
ES 
WILL CALL NA 
T ia Ё TELEPHONE 
Waiting Area c % PHON — e << emi </ 
J9842 PEINE K1874 с K1481 J9303 
A, P, S (0 inx 14 === А, P. S (10іпх 14 in, 14 A, P, S (10 in x 14 in, 7 in x 10 in) A, P,S (10 inx 14 
in, Тіп x 10 in) 19778 in x 20 in, 7 in x 10 in) 480X92 F (10 in x 14 in) in, 7 in x 10 in) 
A, P, S (10 inx 7 in) F (10 in x 14 in, 14 in x 20 in) PETG (8 in x 8 in) 


WORKPLACE SIGNS | 


| % у mam С 
aie i ‘EATING AND | ETN 9 O Ф МОТІСЕ maximum 
( j them? DRINKING WASH злу || STATION | 50% КЕЕР ТНІЅ 
y V V IN THE LUNCH ROOM ONLY + > T * AREA CLEAN OCCUPANCY 


ACCESSIBLE precor no Шен E Egg ——] 


= = — — heath 119849 К1079 484М94 47181 484191 480W67 


K1113 K1083 APS(l0inxt4in 14 A,P.S(10inx 14 А (10 in x 17 У in) A, RS (7 inx 10 A (10 in x 14 in) PETG (8 in x 8 in) 
A, P, S (10 inx7 A, P, S (10inx7 in x 20 in, 7 in x 10 in) in, 7 in x 10 in) in, 10 in x 14 in) 
in, 14 in x 10 in) in, 14 in x 10 in) F (14 in x 20 in) 


ІМПТІГЕ) 


NO ЖҮЗ WASH HANDS RING BELL 
FOOD OR REST BEFORE 
BEVERAGES RETURNING TO WORK FOR 
10 ALLOWED ROOMS em m init 
CELLULAR PHONES BEYOND THIS POINT 2 27172 SERVICE 
Excita See) ОЕ o — 7] inl asi AEP inx iO in, ee pea 
J9848 J9908 K1068 Fane 10 in x 14 in) = 19841 
472254 A, P, S (10 inx 14 A, P, 5 (10inx 14 A, P. S (10 inx 14 р ; S(binx7in,7 inx 460M60 А, P, S (10 inx 14 
S (7 inx5in) in, 7 in x 10 in) in, 7 in x 10 in) in, 7 in x 10 in) P (8 in x 12 in) 10 in, 10 in x 14 in) A (8 in x 8 in) in, 7 in x 10 in) 
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SAFETY 
Floor/Braille Facility Safety Signs, Map Holders & Mounting Tape 


eot 


467F38 484P74 467F62 484P24 
KEEP 
AISLES 
484P70 484P71 484P64 484P72 


484P42 


А 


Ф 


484P54 


0000000 


Ө 


484Р67 


467Е31 


484Р28 484P33 484P80 

Antislip Facility Safety Floor Signs 

Flexible vinyl floor signs apply quickly with acrylic adhesive and 

offer a velvet-finish laminate protective coating for slip resistance. 

484P21 to 484P27 glow in the dark. Not retroreflective. 

Sign Legend 
Background Sign Legend Nominal Item 
а Sign Legend Color Text Color — SignSize ^ Thickness No. 
ircle 
Caution Forklift Traffic Yellow Black 17іпх17іп 0.012 in 467F38 
Directional Arrow Green = 8inx8in 0.012 in 484P74 
Directional Arrow Light Green = 17 іпх17іп 0.017 in 484P21 
Directional Arrow White Red 17іпх17іп 0.0121п 467F62 
Emergency Exit Light Green Red 17іпх17іп 0.017 in 484P24 
Exit, With Directional Arrow Light Green Rei 17 іпх17іп 0.017 in 484P22 
Exit And Directional Arrow Red White 8inx8 in 0.012 in 484P67 
Eye Wash Station Green White 8inx8in 0.012 in 484P70 
Fire Extinguisher Red White 8inx8in 0.012 in 484P71 
Fire Extinguisher Light Green Rei 17іпх17іП 0.017 in 484P26 
Keep Aisles Clear White Blac! 8inx8in 0.012 in 484P64 
Keep Clear Fire Exit Light Green Red 17іпх17іП 0.017 in 484P25 
Pedestrian Traffic Only White Blac 17іпх17іп 0.012 in 467F32 
Slippery When Wet Yellow Blac 8inx8in 0.012 in 484P72 
Stop White White 17іпх17іп 0.012 in 467F30 
Stop Light Green White 17inx17in 0.017 in 484P27 
Stop Sound Horn White White 17іпх17іп 0.012 in 467F31 
Warning Forklift Traffic Orange Blac 8inx8in 0.012 in 484P66 
Warning Forklift Traffic Light Green Blac! 17іпх17іп 0.017 in 484P23 
Diamond 
Pedestrian Walkway Yellow Blac i7inxizin 0.0121п 484P54 
Horizontal Rectangle 
Authorized Personnel Only Yellow Black біп x 24 in 0.012 in 484P39 
Caution, Watch For Forklifts Yellow Black 6 in x 24 in 0.012 in 484P50 
Caution Slippery When Wet Yellow Black біп x 24 in 0.012 in 484P42 
Caution Use Handrail Yellow Black біп x 24 in 0.012 in 484P37 
Caution Watch Your Step Yellow Black 6 in x 24 in 0.012 in 484P36 
Octagon 
Stop Red White 24inx24in 0.0121п 484P28 
ES Мал for Pedestrians White Black, White 24 in x 24 in 0.012 in 484P30 
iangle 

Forklift Traffic Only Yellow Black 15 іпх 15 іп 0.012 in 484P33 
Vertical Rectangle 
Caution, Watch For Forklifts Yellow Black 20inxldin 0.012 in 484P80 
Caution, Watch Your Step Yellow Black 20іпх14іп 0.012 in 484P78 


fa ACCUFORM. 


Evacuation : 
Holders accommodate s poem 
custom evacuation maps, 142542 
allowing building occupants Description Brand Model пет п. 
to identify exit procedures Evacuation Map Holders with Clear Back ; ў 
іп ап emergency. Holders ПЕ M in xD in Map Brady 381. 17512 1 

А M its 11 in x 17 in Maj га! 285 47541 
with glow-in-the-dark Evacuation Map Holders with Glow-in-the-Dark Back 
back help ensure that maps fits 5? nx th in Map Aceutorm niei ELE 1 

Ten H А Its 8^ in x In Map rady 
are visible in any light. Use Fits Tf inx 17 in Map — Accuform DTAZ04 — 3UVLA —1 
clear transparency film ns iiinx iram Map Brady 102853 147545 1 
А ransparency Film Inserts 

to self-print map inserts for For Map Holder SUVKS Accuform DTAD13 3YVZ5 2 
Accuform holders. For Map Holder 3UVL4 Accuform DTA215 3UVL9 2 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


alt 


Г 


ELEVATOR NO SMOKING 


ALL GENDER 
FIRE EXTINGUISHER RESTROOM 
486G61 486G59 486G60 483U14 
i © 
WOMEN STAIRS н ши ACCESSIBLE 
483U11 486G56 483U15 486G72 
These Grade 2 ADA Braille tactile restroom signs meet ADA 
requirements. Signs include double-sided, adhesive foam 
mounting tape. Not retroreflective. 483U11 includes 2 signs. 
Legend/ 
Background Nominal Item 
Sign Legend Color Sign Shape Sign Size Sign Material Мо. 
Elevator Signs 
Elevator White/Black Square 8inx8in iti ;, 486661 
Elevator White/Brown Square 8inx8in Modified Acrylic- jpg» 
Fire Extinguisher Sign І 
Fire Extinguisher White/Black Square 8inx8in Modified Acrylic 486659 
No Smoking Sign 
No Smoking White/Brown Square 8inx8in Modified Acrylic 486060 
Restroom Signs 
All Gender Restroom White/Black Vertical Rectangle 9 in x 6 in 483U12 
All Gender Restroom White/Blue Vertical Rectangle 9 in x 6 in Modified Acrylic 483U14 
Men White/Black Square 8inx 8in Y 486676 
Men White/Brown Square 8inx8in 486665 
Men White/Blue Triangle 12 in x 12 in 486685 
Men/Women White/Black Vertical Rectangle 9inx6in ABS Plastig 483011 
Restroom арды Circle 12 in x 12 in 3U16 
Restroom White/Black Square 8inx8in iti in 486678 
Restroom White/Brown Square 8inx8in Modified Acrylic- sers 
Restroom White/Black Vertical Rectangle 9 in x 6 in 486675 
Women White/Black Circle 12inxi2in ABS Plastic 486069 
Ш WEST gicle 12inx Е in 486083 
отеп hite/Blac| quare 8inx8 in B -. 486677 
Women White/Brown Square 8inx8in Modified Acrylic 486664 
Stairway Signs қ " 
tairway White/Black quare 8inx8in iti <. 486655 
Stairway White/Brown Square 8inx8in Modified Асгуіс-д86656 
Wheelchair Accessible Restroom Signs 
Gender Neutral White/Black Square 8inx8 in 486679 
Men White/Black Square 8inx8in Modified Acrylic 486673 
Men White/Brown Square 8inx8 in 486681 
Men White/Blue Triangle 12inx12in 486684 
Blue, White/ i А 4 
Restroom Blue, White Circle 12inx12in ABS Plastic 483U15 
Restroom White/Black Vertical Rectangle 9 in x 6 in 483U10 
Women White/Blue te 12іп x 12 іп 490082 
Мотеп White/Black quare 8inx8in ifi in 486674 
Women White/Brown Square 8inx8in Modified Acrylic 486680 
Wheelchair Accessible Signs 
(Wheelchair) hite/Black Square біп хбіп Е . 486652 
ИШЕ White/Black Square віпх8 іп Modified Acrylic 486653 
Accessible White/Black Vertical Rectangle 9 in x 6 in ABS Plastic 486672 


MASTER MAGNETICS, INC. 


Mounting Tape 


Double-sided tape mounts signs to irregular 
surfaces. The tape features white polyethylene prm 
foam with high-tack rubber adhesive. 5T160 

is card-mounted (4 pcs. per card). Magnetic 3 

tape with adhesive mounts signs and labels to Ча 
magnetically receptive surfaces. 


6E356 


Item 
w L Brand No. 
Double-Sided Foam Tape, White 
Yin  108ft Brady 142539 
lin 1088 Brady 6E356 
Жіп 4%їп Brady 51160 
Magnetic Tape, Black 
Yin 50ft X Master Magnetics 3NJX1 
Yin 500 Master Magnetics 32001 
34 in 50ft X Master Magnetics 3NJX2 | 
lin 508 X Master Magnetics 3NJX3 3NJX3 
2in 50ft X Master Magnetics 3NJX4 
3 in 50ft X Master Magnetics 3NJX5 


1889 


SAFETY 
Unlighted Exit & Entry, Photoluminescent Exit Signs & Lightstick Stations 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


For more information on safety sign compliance and material types, see page 1882. 


Unlighted Exit and Entry Signs 574 um [ ГЕ 
Help people locate the nearest exit or entry in your building.They are mounted Роот тв ТГ (B 
in close proximity to exit/entry points or along designated routes to help direct —— | Self- ТШ ҰПУ БЫЧ ay 
workers and visitors. Looking for lighted exit signs? See page 462 to 465. PEZ Е кізе е == 


А (7 in x 10 in, 7 Y6 in x 
12 in, 10 in x 14 in) 
Glow Aluminum (10 in x 14 in) 
GV, Р (3 in x 6 in, 7 in x 


A, PS (7x10 in, 10 in 
x 14 in, 24 in x 36 in) 
F (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 
loin 10 in x 14 in) 
S (7 in x 10 in, 10 in x 14 in) 


ar 3 | 


EXIT ROUTE 


NO 


[€ uu ‘SALIDA ALI [ Д ро мот 
BLOCK EXIT 
о mm iimmmwilli 0) о m immi 0 2 оне mene ihm ©) - ж -- -- ішті (gu әс --- elim, o ) 
J7042 J7046 J7047 K1742 K1873 J7937 J7055 
GV, P (10 in x 7 in, A, P, S (10 inx7 А, P, S (10inx7 A, P, S (7 in x 10 in, 10 A, P, S (10 in x 7 in, 14 in А, Р 5 (7іпх10 A, P, S (5 inx 7 in, 7 in 
14 in x 10 in) in, 14 in x 10 in) in, 14 in x 10 in) in x 14 in, 14 in x 20 in) x 10 in, 14 in x 20 in) in, 10 in x 14 in) x 10 in, 10 in x 14 in) 
F (14 in x 20 in) F (14 in x 20 in) 
GV (10 in x 7 in, 14 in x 10 in) 
(e ә“ --- --- (ШИ с) | о-- ee ---- ТИШИНИН о, ШЕ — = -- --- dii © 
J7056 11058 К1795 К1789 К1799 
K2119 _ А, Р, 5 (3 %inx 10 A, P, S (3:2 inx 10 A,P,S (7inx 10 A,P,S(7inx 10 А, P, S (7 in x 10 in, 10 
GV, P (5 in x 7 in, 7 in in, 5 in x 14 in) in, 5 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) in, 10 in x 14 in) in x 14 in, 14 in x 20 in) 


x 10 in, 10 in x 14 in) F (14 in x 20 in) 


Al One, 


„онат 
Photoluminescent Exit Signs 


Nontoxic, nonelectric, nonradioactive, and recyclable. ABS 
plastic construction with photoluminescent background 
panel, except 493R54 is aluminum. Rectangular signs 
with arrows include 2 removable directional arrows, 


Black Outline Text/ 


Red Background White Text/Red 


Green Outline Text/ 


М А Background White Background 
bracket and mounting hardware. Not retroreflective. 493R54 D6991 D6995 
No. of 
Printed P CHOOSE: P CHOOSE: Max. Viewing Nominal Item 
Sign Legend Sides Text Color Background Color Distance Sign Size Thickness Brand No. 
Rectangle 
Exit 1 Black, White White Frame w/Black Border 50 ft 7 Veinx 13 іп 0.75 in = E6713 
Exit 1 Black Outline Red 50 ft 8%inx15 “in 0.118 in Skilcraft 493R54 
Exit 1 Green Green 50 ft 9 inx12 in 0.122in Ability Оле — 493R48 
Exit (Double Arrows 1 White . Black, Green, Red 50 ft 8 іпх15 іп 0.75 in 06991 
Exit (Double Arrows 1 Green Outline, Red Outline White 50 ft B%inxi15%in —075in = D6995 
Exit (Double Arrows 2 White Black, Green, Red 50 ft 8%inx15%in 0.75іп — D6992 
Exit (Double Arrows 2 Green Outline, Red Outline White 50 ft 8 іпх15 іп 0.75 іп — D6996 
Exit (Double Arrows) 1 White Black, Green, Red 100 ft 8 %іпх 15 “Zin 0.375 in — D6993 
i | i / il 1 — 
воров Arrows 2 White Red, Green 100 ft B%inxt5 Zin —0.375 in D6994 White Text/Green 
Exit 1 White Green 50ft 8inx8in 0.122in Ability One 493840 Background 
Exit 1 White Green 50 ft 8inx8 in 0.122 in Ability One 493В41 493R40 


є Сулда мл: 


Technologies 


Emergency Lightstick Stations 


Help provide dependable light during power outages. LightStations are 


designed to hold 10" yellow SnapLight lightsticks that glow for 4 hr. and are 


visible up to 1 mi. in fog or smoke. Photoluminescent label on front cover 
helps to locate station. Emergency Evacuation System contains 6" yellow 
ChemLight lightsticks that glow for 2 hr. Wall mountable. 


LightStation Model 20—Heavy-duty molded plastic case. 1 lightstick is 
activated when front cover is opened. Great for large common areas. 


Evacuation System—tigh-intensity lightsticks provide enough light to 
prevent falls, slips, and trips near exits, hallways, fire extinguishers, and 
stairwells. Both lightsticks are activated when front cover is opened. 


Description Holds Includes H w D 

LightStation Model 20 
Filled Light Center 40 Lightsticks (40) 4 hr. Yellow 10 in Lightsticks, (6) Tamper Pins, (2) Expiration Labels, (2) Tie Out Tags 14іп 10%in 4%in 
Empty Light Center 20 Lightsticks Empty Cabinet 14in 10Win 4 Фіп 
LightStation Refills (0 10 in Yellow High /———À 

А н қ А i А in Yellow High Intensity 4 Hour SnapLights, 24 Tamper _ _ 
Lightstation Refill SnapLight Lightsticks Pins. 16 Expiration Labels and 12 Tie Out Tags 
Lightstation Refill SnapLight Lightsticks (12) 10 in Yellow High Intensity 4 Hour SnapLights, 8 Tamper Pins and 4 Expiration Labels — — — 
Evacuation System and Refill 
System (2) 6 in ChemLight Lightsticks (2) 6 in ChemLights, Mounting Hardware, Expiration Labels, Tamper Pins 9in 2%in 1in 
System Refill (2) 6 in ChemLight Lightsticks (10) 6 in ChemLights, Expiration Labels, Tamper Pins 9 in 4in 1 іп 
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34AZ06 


Item 
No. 


8TECS 
8MLGO 


8VMD2 
8MLG1 


34AZ06 
34AZ07 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Tags 


e e 
CYLINDER 


EMPTY 
IN USE 


FULL 
CYLINDER 


CONFINED f 


NOTICE 


SEE OTHER SIDE 


3VAX8 3VAX9 3VAX2 5ENYS8 432329 


DO NOT REMOVE THIS TAG 


SEE OTHER SIDE 


35XG08 9X188 432320 and 4DMG2 
432322 
О P CN "s 
DO NOT REMOVE THIS TAG DO NOT REMOVE BARRICADE TAG | | BARRICADE TAG 
DO NOT теме DO NOTSTART| |DO NOT START CONSTRUCTION | | ee, THIS TAG! 
THIS MACHINE THIS MACHINE | BARRICADE ESL TO DO SO WITHOUT ар рса DO NOT REMOVE 


iNO PONGA EN MARCHA 
ESTA MAQUINA 


M 
^s 


AUTHORITY WILL MEAN 


Only Persons DISCIPLINARY ACTION! Notify contact person 


iNO PONGA EN MARCHA 
ESTA MAQUINA! 


OPERATE 


IT IS HERE FOR A PURPOSE 


Directly Involved 
Shall Be Permitted! 
To Enter 


|, SEE onus sint | 


432344 


Contact 
Name 


SEE OTHER SIDE 
в 


SEE OTHER SIDE 


5T150 


Safety Tags 


9AC26 432186 432341 


These tags communicate safety instructions and increase awareness of potential hazards. «а ACCUFORM. % BRADY. 
Tag Material, Item Pkg. 
Tag Header Tag Legend Tag Legend - Back Side Pkg. Style, Tag Color Fastener Type Brand No. Qty. 
Blank & Pre-Printed Header Safety Tags 
Caution = — Plastic, Pack Yellow. Accuform 3VAX8 25 
Notice = = Plastic, Pack White Attached Strap — Accuform —— 3VAX9 — 25 
Warning — Do Not Remove This Tag Remarks: Polyester, Pack Black, Orange Cable Tie Brady 8CM80 10 
Danger — Out Of Service PVC, Bag White — — 3VAX5 25 
Chemical, Gas & Hazardous Material Tags 
Danger Do Not Open Valve — Plastic, Pack White Attached Strap Accuform 3VAX2 25 
Blank Full Cylinder Ready For Use Full Cylinder Ready For Use Polyester, Pack Green, White Cable Tie Brady 5ENY8 10 
Cylinder Empty — Cylinder Empty-In Use-Full Cylinder Empty-In Use-Full PVC, Bag Red — — 432329 25 
Confined Space Tags | - 
E Spaca КІШ ЕСЕ: Entry Permit Confined Space Entry Permit Comments Cardstock, Pack White — Accuform 432302 25 
Danger ETE T d Comments Polyester, Pack | Black, Red, White Cable Tie Brady 1D710 25 
Electrical Safety Tags 
Danger High Voltage Signed By: Date: Do Not Remove This Tag Remarks: Cardstock, Pack — Black, Red, White Сойоп String Brady 9СМР2 100 
Do Not Throw Switch Men At Work ; А ; и 
Danger On Circuit Signed By: Date: Do Not Remove This Tag Remarks: Polyester, Pack Black, Red, White Cable Tie Brady 8CM89 10 
General Safety Tags = A 
Red Tag ner Check List Identify Red Tag Targets Cardstock, Pack Black, Red Cotton String Brady 1MK13 100 
Blank Normally Open — Polyester, Pack Green, White Cable Tie Brady 35XG08 10 
Do Not Disturb По Not Disturb Do Not Disturb PVC, Bag Yellow d — 4ARL4 10 
Blank Evacuated Evacuated PVC, Bag Orange — 3XCX9 10 
Hot Surface & Substance Tags 
Danger Hot Signed By: Date: Do Not Remove This Tag Remarks: Cardstock, Pack — Black, Red, White — Cotton String Brady 9X188 100 
Danger Hot Signed By: Date: Do Not Remove This Tag Remarks: Polyester, Pack — Black, Red, White Cable Tie Brady 8PHT8 10 
Hot Work Safety Tags 
Danger Do Not Perform Hot Work Permit Required — Plastic, Individual White Accuform 432249 1 
Hot vork Hot Work Permit Area Of Hot Work Hot Work Permit Do Not Remove This Tag! Plastic, Pack Yellow _ Accuform 437322 05 
Hot Work А i Hot Work Permit, Area Of Hot x 
Permit Hot Work Permit Do Not Remove This Tag! Work Work To Be Done Approval PVC, Bag Yellow 432320 25 
Machine Safety Tags 
Danger Do Not Start Do Not Remove This Tag Remarks. Plastic, Pack White Attached Strap Accuform 4DMG2 10 
Danger Do Not Operate Signed By: Date: Do Not Remove This Tag Remarks: Polyester, Pack — Black, Red, White Brady 5T150 25 
Do Not Start This Machine Ino Ponga Do Not Start This Machine Ino Ponga Cable Tie 
Danger/Peligro Еп Marcha Esta Maquina! Signed En Marcha Esta Maquina! Signed Polyester, Pack Black, Red, White Brady 9AC26 10 
By Firmado Por: Date Fecha: By Firmado Por: Date Fecha: 
Danger Do Not Remove This Tag Remarks — Do Not Operate, Signed By, Date PVC, Bag White — — 4DMG1 10 
Restricted Area Tags 
А А Construction Work In Progress А 
Danger Construction Barricade Within This Barricade Cardstock, Pack White Accuform 432344 25 
Danger Do Not Enter Do Not Remove This Tag! Cardstock, Roll White — Accuform 437186 250 
Barricade Tag Do Not Remove Notify Barricade Tag, Reason Installed, By, А _ 
Danger Contact Person For Entry Instructions Date, Time, Description Of Hazard PVC, Bag White BAN 25 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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SAFETY 
Repair & Maintenance Tags, Blank Customizable Tags & Tag Centers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


3XDR3 


2RMV3 


Repair and Maintenance Tags 


Tags mark areas where repair and maintenance are needed. They include a write on surface area to record the date and reason for the repair. 


Header 
AED 


Cleaned 
Danger 
Emergency Shower 
& Eye Wash 
Test Record 


Fire Extinguisher 
Recharge & 


Maintenance Record 


Full Cylinder 
Identification 


Identification 
Maintenance Record 
Notice 
Notice 


Out oi 
Out o 
Out oi 
Out oi 


Order 


Service 
Service 


Service 


Out of Service 


Q.A. Approved 
Repair 
Repair Order 


Repair Orders 
Repair Orders 


Repair Required 
Repair Required 
Repair Tag 


Scrap 
Service Record 


Work Order 


3VCW8 


36D428 4XR16 
(Tags not (Tags not 
included.) included.) 


TAG CENTER 


= 


Legend 
AED/Automated External Defribillator Inspect 
his Unit Carefully Before Signing Inspection 
Record. Date Ву — — 
To Be Cleaned 


Carefu 
Do Not Remove This Tag 


nspect This Uni 
Record Date By 


nstructions Attach This 


Check Monthly Maintenance Check Yearly. Foam- 
nspection Check Monthly Maintenance Check Year 
Repair, With Additional Text 

Description Рай Мо. — SerialNo. — Job 


No.  P.O.No. Quantity Ву X Date - 
dentification 

Date By 

emporarily Out Of Use 


D 


mporarily Out Of Use Signed By: Date: 
Out of Order, With Additional Text, 
Reverse Side Same as Front 

Out of Service, With Additional Text 

Out Of Service/Fuera De Servicio (Front), Out 
Of Service/Fuera De Servicio (Back 

Out Of Service/Fuera De Servicio (Front), Out 
Of Service/Fuera De Servicio (Back) 
W.0.No. — Description uantity 
Comments Ву Date | 

Repair 
Repairs Required When Repairs Are Completed. 
Return Tag То Name — Dept — Date. 


Repairs Required 
Problem — Signed — Date — 


Repair Required 
Equipment ID — Problem — Signed By — Date 


2RMV5 


Do Not Operate Maintenance Department Signed By: Date: 
ly Before Signing Inspection 


Tag To Fire Extinguisher. Re- 
Charging And Maintainance Records Are To Be Entered By 
he Person Performing Such. Water Types - Inspection 


2RMV6 2RMUS8 


Reverse Side Legend 


Date By 


Do Not Remove This Tag Remarks: 
Inspect This Unit Carefully Before 
Signing Inspection Record Date 

By Do Not Remove This Tag 

Inspect This Extinguisher Carefully 
Before Signing Inspection Record. 

Do Not Break Seal Except In Case Of 
Emergency Or To Recharge Or Inspect 
Contents. Maintenance Record Date By 


Date By 
Temporarily Out Of Use 
Temporarily Out Of Use Signed By: Date: 


Same as Front 


Equipment [D ^ Location | 
Problem — . 


Repairs Required 


Work Completed By — Date — Location — 
Scrap, With Additional Text 
Last Service Date Next Service Date 

No. Description ^ Quantity 
Comments Ву Date -— 


3VAY2 52AZ38 


. 
DANGER 
I ” 


| Safety Tag; 


15Y695 
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ШШЩ 


GRAINGER. 


Station | 
ower? 
DO NOT 
OPERATE j 
nie 


оско ол 


Last Service Date Next Service Date 


Electromark 


Material 
Cardstock 


Cardstock 
Polyester 


Polyester 


Polyester 


Cards 
Cards 


Cardstoc| 
Polyes 
Polyes 
Polyes 


Viny 
Cardstoc| 
Cardstock 


Cards 
Polyes 


Cards 
Сагаѕїосі 
Polyester 


Cardstock 
Polyester 


Paper 
Cardstock 
Paper 


Cardstock 
Polyester 


Cardstock 


Blank Customizable Tags 


These tags allow for messag- 

ing that simplifies tracking and 
organization. They can be used in 
marking machinery for scheduled 
maintenance or inventory for 
storage. 52AZ38 is self-laminating 
and includes a grommet. All have a 
write-on surface. 


з BRADY. 27/0 


Material 
Cardstock 
Cardstock 
Cardstock 
Cardstock 
Cardstock 

Plastic 
Plastic 
Polyester 


Flap, Vinyl 


302С78 42Н21 
BRADY. Electromark 
Item Pkg. 
Tag Color H w Brand No. Qty. 
White 5in 4 in — 38N693 1 
White ^  534in Зп -- S3XDR3 25 
Black, Red, White 5%in — 3in Brady 51151 25 
Green, White Тіп 4in = 2RMU6 10 
White 5%in 3in — 2RMX5 25 
Green 3in 5%in == 42H23 100 
Yellow зїї 5%іп Brady 4ZH18 100 
Yellow 3in 5 %in = 2RMV1 100 
Yellow Tin 4 in — AZH13 10 
White 5%in Зіп — 2RMW1 25 
Black, Blue, White 534in — 3 in Brady 42H28 25 
White 5%in 3in Brady 57158 25 
Red 3in 5%in = 2RMV3 100 
Black 3in 5%іп — 4ZH20 100 
White 5%in 3in — 8XCV1 100 
White 5%in 3in — 8CMR9 10 
Green зїї 5%іп — 2RMV5 100 
Yellow 3in 5%in Electromark 8VL30 25 
Orange Тіп 4in — 42H16 10 
Yellow 3in 5 %in = 2RMV6 100 
Green, White 7 in 4 in — 2RMU8 10 
Fluorescent ; ; 
Orange 5% in 2%in — 307074 25 
Red 5%in  3in = QEVZ6 25 
Brown — 534m 2%in Badger i 302C78 100 
Yellow 3in 5%in Brady 42H21 100 
Yellow 7 in 4 in — 2RMU9 10 
Yellow 3in 5%in Brady 4ZH19 100 


«А Accurorm. i93 BRADY. 


е 
#501 
#501 


Polyester Laminate Yellow 


Tag Color 
Blue 
Green 
Orange 
Re 
Yellow 
White 
Yellow 
Red 


Item 
No. 
3VCW8 


H 
5 34 in 


w 
2%in 


Brand 
Electromark 
27% in 
2% in 
2% in 
2 7 in 
3 іп 
3% in 
Зип 


3 Yin 


3VCW9 
3VCX1 
3VCX6 
3VCX7 
3VAY1 
3VAY2 
20RY17 25 


52A738 25 


Electromark 
Electromark 
Electromark 
Electromark 
Accuform 
Accuform 
Brady 


5% in 
5 %in 
5% in 
БЕД 
БЕД 
5% in 
5 in 
5in 


Tag Centers, Stations and Holders 


= Tags not included, except for 3WPT7 


kit 


Centers, stations, and holders help personnel stay prepared, safe, and in compliance. These items 
hold and keep lockout tags organized. They are ideal for most industrial and commercial applications. 
All are wall mounting. 3WPU2 has multiple mounting options. 3WPT7 has a write-on surface. 


Description Legend 
Tag Center Tag Center 
Tag Center with 8 Hooks Tag Center 
Tag Station No legend 


Safety Tag Station Safety Tag Station 


Prinzing Tag Holder No Legend 


Do Not Operate 


Prinzing Tag Holder Kit Equipment Locked Out 


No. of 
Pockets 
8 
0 
1 
10 


1 


Includes 


Tag Holder, Adhesive Strips, 
1 Magnetic Strips and Screws 
for Mounting in a Variety 


of Ways, Pen Holder 


25) Tags, Tag 


arking Pen, (2) Hooks 


Find even MORE on Grainger.com? 


Item 
Н WwW Brand No. 
15%in 23 “іп Brady 32М60 
15 in 15in Zing 360428 
7%in 4%in Brady 4XR16 
22in 16 “іп Brady 15Y695 
зїп 10іп Brady 3WPU2 
Holder, зуп 10in Brady 3WPT7 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Valve Tags 


WHANsoN 44 Accurorm. | BRADY. ' 
Numbered Valve Tags ( 

Round numbered valve tags are engraved with numbers for identifying and tracking tools, parts, Y 

and equipment. They are available only in a consecutive number series of 25 or 100 tags. Valve 


tags with tag text legends are made of brass, are 17 in dia. and 0.04 in thick. 


Brass Red, White 
| | Humber i пет Ро. 20Y530 Plastic 
Material Dia. Sequence Color Thickness Brand No. Qty. 
General Purpose Valve Tags ] Е 6KXP6 
Brass Tin 026-050 Brown 0.04 in C.H. Hanson 3XCR3 25 
Brass Tin 076-100 Yellow 0.04 in == 20Y530 25 
Plastic 1%їп 001-100 Black, White 0.065 in Accuform 6KXPO 100 
Plastic 1 Yin 001-100 Green, White 0.065 in Accuform 6KXP3 100 
Plastic 1 vein 001-100 Red, White 0.065 in Accuform 6KXP6 100 
Plastic 1 іп 001-100 Black, White 0.065 in Accuform 6KXP9 100 
Plastic 1 іп 101-200 Red, White 0.065 in Accuform 6KXP7 100 
Plastic 1%їп 201-300 Green, White — — 22FC58 100 
Plastic 1%in 201-300 Red, White 0.065 in Accuform 6KXP8 100 
Plastic 1%in 201-300 Red, White — — 22CN27 100 Green, White 
Brass Tin 001-025 Brass 0.04 in Brady 15Y756 — 25 Plastic Brass 
Brass 1 іп 026-050 Вга55 0.04 іп Brady 15Y757 25 22FC58 15Y756 
Brass 1%іп 051-075 Вга55 0.04 іп Brady 15Y758 25 
Brass 1^in 076-100 Brass 0.04 in Brady 15Y759 25 
Brass 15 in 101-125 Brass 0.04 in Brady 20TD83 25 
Brass 1 vin 126-150 Brass 0.04 in Brady 20TD84 25 
Brass 1%in 151-175 Brass 0.04 in Brady 20TD85 25 
Brass 1%іп 176-200 Вга55 0.04 іп Brady 20TD86 25 
Brass 1^in 201-225 Brass 0.04 in Brady 20TD87 25 
Brass 1%іп 226-250 Вга55 0.04 іп Brady 20TD88 25 
CHWR (Chilled) CW (Cold HTG HW (Hot PLBG STM 
Water Return) | Water) GAS (Heating) | Water) (Plumbing)! (Steam) 
Number Pkg. Item Item Item Item Item Item Item 
Sequence Brand Qty. No. No. No. No. No. No. No. 


Valve Tags with Tag Text Legend 

001-025 Brady 25 35TD55 20TD89 | 20TD97 | 20TD98 | 20TEO1 | 20TD93 | 35TC61 
026-050 Brady 25 35TD56 20TD90 | 35TA52 | 207099 | 35TA61 | 20TD94 | 35TC62 
051-075 Brady 25 35TD57 207091 | 35TA53 | 35TA55 | 35TA62 | 20TD95 — 
076-100 Brady 25 35TD58 20TD92 | 35TA54 | 35TA56 | 35TA63 | 20TD96 — 


101-125 Brady 25 | 351059 | 35TAGA 351013 35TC29 | 357480 | 35TA06 | - CHWR HW 
126-150 Brady 25 35TD60 35TA65 | 35TC14 | 35TC30 | 35TA81 | 35TA97 — Brass Brass 
151-175 Brady 25 35TD61 35TA66 | 35TCi5 | 35TC31 | 35TA82 35ТА98 — 35TD56 35TA80 
176-200 Brady 25 351062 35TA67 35TC16 | 35TC32 35ТА83 35ТА99 - 
201-225 Brady 25 35TD63 35ТА68 357017 | 357033 35ТА84 35TC01 = 
226-250 Brady 25 35TD64 35ТА69 357018 | 357034 35ТА85 35TC02 = 
CH. А 
HANSON 5ЕЕ2 АШ" э BRADY. 
General Purpose Blank Metal Valve Tags , 
Blank valve tags are attached to valves to mark important pipe content information, valve iden- À y 
tification, or operation information at the point of need. These are used also when pipes are too ` y 
i i i | i нү" 
small for pipe markers. They are attached to the outside of a valve with a wire, beaded chain or 
zip ties. Stamp description directly onto tag. Steel hand stamp kits are available on page 1901. 201778 201127 
Item Pkg. 
Material Dia. Color ^ Thickness H Ww Brand No. Qty. 
Diamond 
Stainless Steel — Silver 0.04 in lin Iin C.H. Hanson 201778 25 
Stainless Steel — Silver 0.04 in Imin Tin C.H. Hanson 201796 10 
Hexagon 
Brass - Brass 0.04 in lin Thin C.H. Hanson 3YYL7 25 
Stainless Steel — Silver 0.04 in Tmin Тиіп C.H. Hanson 201797 10 
Octagon 
Aluminum — Ы ver ШЕ in 1 Ain 1 zn ECT Industries Dod 2 
rass = rass .04 in Ain Ain Н. Hanson 
Stainless ег — Silver 0.035in Тип ТУЮП = 456Ү50 25 8CDJ4 9EVN6 
Oval 
Brass Tin Brass 0.04 in Tin 1 іп C.H. Hanson 9EVN8 25 
Stainless Steel 34 in Silver 0.04 in Yin 1 9e in С.Н. Hanson 20LU03 25 ү 
Rectangle 
Aluminum — Black 0.04 in Tin 2in C.H. Hanson 201888 5 
Aluminum — Blue 0.04 in Tin 2in C.H. Hanson 20LR89 5 D е 
Aluminum — Gold 0.04 in Tin 2in C.H. Hanson 201890 5 | | 
Aluminum — Orange 0.04 in Tin 2in C.H. Hanson 20LR92 5 [ 
Aluminum m Red 0.04 in Tin 2in C.H. Hanson 20LR91 5 : а ш 
Aluminum = Silver 0.01 in 1%і 3йіп See All Industries 3XEH2 100 456Y51 
Aluminum == Silver 0.035 in % in 2 Vb in — 456Y51 100 
Brass — Brass 0.04 in 2in 6in C.H. Hanson 2071 5 
Brass — Yellow 0.035іп 1%in 1%in = 456Y55 100 
Stainless Steel — Silver 0.04 in = 2in C.H. Hanson 36UV47 100 - 
Round 5 
Aluminum Tin Gold 0.04 in Tin lin C.H. Hanson 201860 5 | 
Brass Tin Brass 0.04 in Tin Tin C.H. Hanson 36UV50 100 Ф 
Вгаѕѕ 132 іп Brass 004in  19ein 1Йіп C.H. Hanson 36UV49 100 
Brass Tin Brass 0.04 in iin 1Win Brady 15Y745 25 3 
Brass 2in Brass 0.04 in 2in 2in Brady 15Y744 25 - 
Stainless Steel 1 йіп Silver 004in 1йИі  15in C.H. Hanson 20LT19 5 ey 
Square 
Brass = Brass 0.04 in 2in 2 in Brady 15Y746 25 15Y745 15Y746 
Aluminum — Gold 0.04 in Tin Tin C.H. Hanson 201875 5 
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SAFETY 
Tag Fasteners, Tamper-Evident Seals & Stencils 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Ба BRADY. Гь (€ HANSON: ЖЯ ACCUFORM. бЕЕ ALL’ 


Tag Fasteners 


These fasteners are used to attach tags to a desired surface or location. 


2YB24 
Wire Tag Fastener ltem Pkg. 
Tag Fastener Type Diameter L Material Color Brand No. Qty. 
Beaded Chain & Couplings for Tags 15Y693 
Beaded Chain 0.03 in 4 іп Iron Silver — 2YB23 100“ 
Beaded Chain 0.03 in 4 іп Iron Gold — 2YB24 100“ 
Beaded Chain 0.03 in 6 in Iron Gold — 2YB25 100” E E 
Beaded Chain — 4 Vo in Brass Brass Brady 15Y705 100 * 15Y697 
Beaded Chain Spool 0.125 in 100 ft Steel Silver Lucky Line Products 160513 1 f 
Beaded Chain Spool 0.125 in 100 ft Brass Gold Lucky Line Products 160514 1 1 
Ball Chain Coupling — — Steel Silver Lucky Line Products 160515 25 * 
Ball Chain Coupling — — Brass Gold Lucky Line Products 160516 25 * ` 
Beaded Chain 0.048 in 4 іп Brass Brass C.H. Hanson 86899 25 * > 
Beaded Tie for Tags — 
Reusable Beaded Tie — 8 in Plastic Natural Brady 15Y693 100 а 
Cable Tie for Tags „=“ 
Strap — біп Nylon Black Brady 15Y697 10 q 4 
бігар — 8 in Nylon Black Brady 15Y698 10 : “ 
-— a 8in Nylon Black Brady 35XG15 100 15Y752 15Y701 49AW69 
Jack Chain — 50 ft Brass Brass Brady 15Y752 1 * 
S Hook for Tags 
S Hook, % in Opening Size — 1%in Brass Natural Brady 15Y701 100 
S Hook, % in Opening Size — 1 іп Вга55 Natural Brady 15Y702 100 
S Hook, % in Opening Size — Tin Brass Natural Brady 15Y703 100 ^ 
snap Hook Loop for Tags 
emporary Valve Tag Fasteners 1.375 in 5in Zinc Silver Brady 20TJ44 100 
Snap Hook Loop, % in Opening Size — 2 3e in Steel Silver Accuform 49AW69 1 
Wire Clamp for Tags 
Cable Ferrule for Ув in Wire. 0.048 in 36 in Zinc Silver Brady 15Y761 50 
Wire for Tags 
Safety Wire 0.032in 1,8008 Stainless Steel Silver Brady 15Y754 1 
Safety Wire 0.048 in 30ft Stainless Steel Silver Brady 15Y755 1 
Wire 0.022 in 12 іп Steel Silver Brady 5KN54 100 - 
Tag Fastener 0.018 in 12 in Steel Silver See All Industries 9К613 1000 
* Include coupling link. } 100 ft bulk pack. 
= Рв сн. А 
Tamper-Evident Seals & BRADY. /Нанон 
Security seal presses crimp the wire on lead and wire Body Item Рк 
seals. Crimping the wire provides a more secure seal than For Use With Material L Brand Мо. Qty. 
i i i Sealing Presses 
soft wire, allowing the seal to Secure doors, containers, and Lead and Wire Seals — Nickel, Rubber 6 % іп — 1F132 1 1F132 
other applications where tamper resistance is required. Lead and Wire Seals Steel 5%in Brady 201123 1 
Once crimped, the seal can't be opened without detection. Wire Wire А Breaking ltem Pkg. 
Қ А А А Material Length Tool Required Strength Brand No. Qty. 
Lead and wire seals provide tamper evidence if broken, "Lead & Wire Seals 
j j j j ion i Brass 10іп Application, Removal 1416 — 1Ғ0246 100 
making them ideal for light security and loss prevention in Copper  12in Application, Removal = Brady 15Ү704 250 НР 
agricultural, law enforcement, storage, and utilities applica- ^ Гвай ^ 12in Application, Removal — — Brady 201124 250 
tions. They're placed on water meters, drums, and hoppers "E A E: "E en Pkg. : 
i i { escription ateria ool Require ran 0. y. zi ^ 
and are sealed by passing the wire through the metal disc, Tead & Wire Seal Components = 5263 
then crushing the disc with а press. Lead Seal Lead Application, Removal — 26Е04 100 p — 
H Wire Brass Not Required — 2СЕС5 1 е 6 
Lead and wire seal components replace used or broken -Wire Seal Stainless Steel Not Required — 2CEC6 100 
elements from lead and wire seals. Wire Annealed Steel Not Required ^ C.H. Hanson 3YYP7 100 1F246 2CEC5 


Stencils 


Easy-to-use stencils provide clear and 


92-Pc. Number and Letter Kits— 


VE 
ш 


( PARKING 


legible warnings, precautions, and signs. Include: four each of letter E; three each of dass 

Can be used with a variety of spray or A, 1, N, O, S; 1 of Q; two each of remaining 

brush-on paint. letters and ampersand (&) symbol; three 6A232 3W635 

BRASS ADJUSTABLE each of numbers 1 and 0; two each of 2 (— Character itom TE Character ltem 


Characters interlock by sliding adjacent 


to 9. Also one each of beginner, comma, 


Brass Adjustable Numbers and Letters 


PVC Adjustable Numbers and Letters 


Я dash, period ender, and plain ender; two 8in 1F042 lin X 20Y523 
grooves together. Easy to disassemble. Periods: and three spacers ' 13-Pc. Numbers — 10m 20668 155-Ғс Numbers — zin 20Y524 
; E 12in  1F044 3in 20Ү525 
13-Pc. Number Kits—Include: one each iin  20Y511 Safety Legends 
of 0 to 9, beginner and period characters dida ADJUSTABLE A їйїп 20Y516  — Arrow З/п 20Y539 | 
and plain ender. T^ Characters interlock by sliding adjacent 15-Pe. Numbers легін Pan ұшаға 2 5.31 30 7 
. " ` in 
ree ee IR SIE ! grooves together. Easy to disassemble. Ain 2o 4 Hammani 2 in ДЕРТ * 
ы == Н * вер Alsié Clear ІП 
шы понос Ut ae 138-Рс. Number and Letter Kits— in No Parkin 2in 1F122 * 
of numbers 0 to 9, two large spacers, one lin. 207505 xing i 
dash, and one rio d ' Letters include six each of A, E, В, and S; 1%in  20Y510 Warning т step 2% in 207528 
, . 2i 20Y506 
p three each of all other letters. Numbers 3 i 20Y507 Parking Lot Legends and Symbols 
33-Pc. Letter Kits—include: one each of include three each of 0 to 9. Also include — 33-Рс. Letters 4in 20508 Arrow (омет. 2 ІП EL 
Ato Z, ampersand (&) symbol, beginner, three each of small spacers, larger біп 201818 Disabled а 43 іп — 3W635 
i i i 10i 2CEC2 Fire Lane 12 in 3W628 
comma, dash, period, period ender, and spacers, periods, dash, dollar symbols ($), 10 n ыт Handicap Symbol 15 -in 20Ү542 
Spacer. and ampersand symbols (&). iin — 20Y518 No Parking i2in  3W626 
M 2in 20Y519 No Parking Symbol 15 “іп 20Ү543 
46-Pc. Number and Letter Kits— SAFETY LEGENDS ab Eo Numbers 3in 20Y520 ^ Reserved 12in 3W630 
Include: one each of letters A to Z, Flexible, PVC stencils are precut for appli- Sih 1001 a OSHA Regulai ee 
numbers x 9, ee Бы - cation to numerous surfaces. Tin 3W647 o 
ampersand (&). Also include two each o Tin  20Y503 
lar р (8) ; PARKING LOT LEGENDS AND SYMBOLS 92-Pc. Numbers 2 in 64231 
ge spacers, small spacers, and periods. : . деле and Letters Sin  6A237 
Flexible stencils are made of high-impact, din 3W648 
chemical-resistant plastic. біп 20Ү504 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Pipe Markers 


Adhesive Pipe Markers ie BRADY. 

Markers are attached to pipes throughout a facility or worksite to communicate 

the contents of a pipe. They are color coded and have printed text that defines CHILLED WATER RETURN FIRE PROTECTION WATER 
the contents flowing through the pipe. The adhesives help ensure proper safety Green/White Red/White 

procedures are followed and help workers solve potential problems more efficiently. 781ZN1 6M412 

Products are vinyl and for indoor and outdoor use. Marker ends should be banded 
with directional flow arrow tape, available separately, to indicate pipe content flow 
direction. Meet ANSI A13.1 Standards when used with directional flow arrow tape, 
sold separately on page 1896. Pkg. of 5. 


Fits Pipe 0.D. 
% to 2% to 
« in 2%іп | 7%in =>8 in 


Yellow/Black 
781222 


Background Legend Item Item Item Item 2 2 2 
" d. e Marker Legend Color  TextColor| Мо. No. No. No. € pus VL 
ith Arrows ому Arrow Tape 
ane NENEER. NES UR. = NEN GN | nescis Marker per tr 
TM | Fits Pipe O.D. <% in 
Medical Air Yellow. Black 781WDO — — — | Fits Pipe 0.0. Ж to 2% in 4 
Medical Vacuum White Black | 781WF5 | — = = 8 реа. ло ЗЫП 
Т т Fits Pipe 0.D. 2% to 7% in 1 
Nitrogen Black White 781X34 = = = Fits Pipe 0.D.=>8 in 1 
Oxygen Blue White | 781X27 | — — — | „= 
Охудеп Green White 781XC9 — — = Fits Pipe 0.D. 
Oxygen Yellow Black 781XR1 = — — 34 to 210 
Return Blue White | 783HF6 = — — «^in | 2%in | 7%in | =>8in 
Return Green White T82FK8 = — — Background Legend Item Item Item Item 
Return Yellow Black 782F92 — — — Pipe Marker Legend Color — Text Color No. No. No. No. 
Without Arrows s Without Arrows (Cont.) 
Air Blue White | 781WM2 | 781WR4 | 781WG1 | 781WE7 High Pressure Steam Yellow Black — 781YY3 | 781722 781201 
Air Green White 7814120 | 781W91 = 781WD5 Hot Water Green White 781711 781715 | 781273 — 
Air Yellow Black 781W05 | 781VT9 | 781WK7 | 781W74 Hot Water Yellow Black 181222 | 781278 181704 — 
Air Supply Blue White T781WN5 | 781VU5 | 781VT7 | 781W39 Hot Water Return Green White 182A36 | 781ZA8 | 781ZH4 | 782AE9 
Air Supply White Black T81VTO | 781W40 — 781W03 Hot Water Return Yellow Black 782F15 | 782A61 | 782A23 | 781ZK6 
Argon Blue White 781XF4 | 781X06 | 781X66 | 781X67 Hot Water Supply Green White 782А73 17181783 | 781719 | 781ZY2 
Argon Brown White 781ХМ4 | 781XK7 | 781X92 | 781XG5 Hot Water Supply Yellow Black 181269 | 781ZK2 781205 | 781787 
Argon Green White 781XR9 | 781XR7 == 781XA4 Low Pressure Steam Green White 781YU8 | 781YU2 | 781YZ5 | 781241 
Carbon Dioxide Brown White 181X07 | 781X16 | 781XM9 | 781XE8 Low Pressure Steam Yellow Black 781Ү09 | 781227 | 781YX7 | 781YV1 
Carbon Dioxide Red White 781XFO | 781X52 | 783H76 | 781X61 Medical Air Blue White = 181W09 — — 
Carbon Dioxide Yellow Black 781WZ7 | 781XF7 | 781X63 | 781XP2 Medical Air Yellow Black — 781WD2 | 781WL7 | 781WF1 
Chilled Water Return Green White 782AA3 781206 781ZN1 | 782A87 Medical Vacuum Blue White = 781VR7 — — 
Chilled Water Supply Green White = 781ZM2 | 781765 | 781212 Medical Vacuum White Black — 781W17 = 781WE1 
Compressed Air Blue White 781VR4 | 781WM5 | 781VX2 | 781W44 Natural Gas Brown White 181XG3 | 781X81 | 781X86 | 781XK4 
Compressed Air Green White | 781WP4 | 781WH9 | 781WN7 | 781W49 Natural Gas Yellow Black | 781WY5 — — 781Х76 
Compressed Air Yellow Black 781W86 | 781VU4 | 781VU8 | 781VY2 Nitrogen Blue White 181XJ0 | 781XR8 | 781X47 | 781XD1 
Condensate Brown White — — 781YV8 | 781218 Nitrogen Green White | 781XA8 | 781XE2 | 781X42 | 781XH7 
Condensate Yellow Blac 181224 | 781240 | 781YX6 781251 Non-Potable Water Green White | 782F28 = 781266 | 7812J0 
Condensate Drain Green White 781ҮҮ8 | 781YY5 | 781YU1 | 781YU3 Non-Potable Water Yellow Black T8258 — — 7812W0 
Condensate Drain Yellow Black | 781YW5 | 781242 | 781YV0 1781705 Oxygen Blue White — 181X04 | 781XE7 — 
Condensate Pump Discharge — Brown White | 781YZ1 | 781243 — — Oxygen Green White — 781Х17 | 781X09 | 781XC4 
Condensate Return Green White — 781YZ0 | 781YX9 E Oxygen Yellow Black — 781X90 | 781XA9 = 
Condensate Return Yellow Blac! = 781YW7 | 781YT7 | 781YU0 Potable Water Green White 182A53 | 782AD5 | 782A50 | 782AC4 
Domestic Cold Water Green White — 6M561 | 6M560 — Potable Water Yellow Black 782F23 181700 | 781256 — 
Domestic Hot Water Green White 782A28 | 781ZY1 | 782F24 | 7812A7 Propane Gas Brown White | 781X12 | 781X78 | 781XP3 | 781XL0 
Domestic Hot Water Yellow Blac 782A14 E — 1812J1 Propane Gas Yellow Black | 781X39 | 781XC3 | 781XG7 | 781X73 
Domestic Hot Water Return Green White 782A77 | T82AC5 | 781796 1782494 Return Blue White — 783HFO | 782F79 | 783HF3 
Domestic Hot Water Return | Yellow Blac 182A69 | 781ZY6 | 782A83 | 781ZM8 Return Green White — T82FV2 | 782FA9 | 782FD6 
Domestic Hot Water Supply Green White 781285 | 781ZC5 | 781260 — Return Yellow Black — 782FT3 | 782FY3 | 782F73 
Domestic Hot Water Supply — Yellow. Blac 7817068 | 782A95 | 781ZX1 = Steam Green White 781714 | 781YY6 | 781YV3 1781729 
Drain Green White T82FJ3 | 782FN7 | 782FC1 | 782FK3 Steam Yellow Black 781YW4 | 781YV7 | 761YX2 781211 
Drain. Yellow Blac! 782FV1 | 782F78 | 782FC7 | 782F83 Steam Supply Green White 781YW9 | 781YV6 | 781YW8 | 781YZ3 
Electric Traced Orange Blac — 782F76 | 782FF7 | 782FM7 Steam Supply Yellow Black 181YYO | 781YZ6 | 781YZ9 781246 
Electric Traced Yellow Blac = T82FX4 | 782FK6 | 782FW4 Supply Blue White 782FH3 | 782FT4 | 782FX7 | 782FM6 
Fire Protection Water Red White = 6M465 | 6M412 = Supply Green White 782FA3 | 782FTG | 782FJ5 | 782FY6 
Gas Brown White T81XR2 | 781XL1 = — Supply Yellow Black 782FH6 | 782FA2 | 782F70 | 782FF4 
Gas Yellow Blac 781X38 | 781XC8 781ХМ0 | 781WZ4 Vacuum Green White | 781WM1 | 781VR6 | 781WL5 | 781WE2 
Heating Return Green White | 781W77 | 781W24 | 781W79 | 781WL3 Vacuum Yellow Black 7T81W01 | 781W27 | 781WK8 | 781WAS 
Heating Return Yellow Blac 781W90 | 781W42 | 781VX7 | 781WD4 Vent Blue White — = 781WA2 | 781WPO 
Heating Supply Green White | 781W23 | 781W72 | 781WC7 | 781WN8 Vent Green White — T81VR5 | 781VX5 | 781WC1 
Heating Supply Yellow. Black T81VY3 | 781VZ7 | 781W14 | 781WG6 Vent White Blue — 782FA4 — — 
Heating Water Return Green White 781ZN5 | 7812A2 | 782AC8 17817Е9 Vent Yellow. Black — 781W16 | 781WR3 | 781W20 
Heating Water Return Yellow. Black 782A09 | 781ZX9 | 782A12 | 782A54 Waste Water Green White 781ZV8 | 782A26 | 781ZW6 | 781769 
Heating Water Supply Green White 181283 17817717 | 781295 — Waste Water Yellow. Black 781710 17817143 | 7812J7 | 7812H3 
Heating Water Supply Yellow. Black 782AA9 | 781ZL1 | 781ZP2 — Water Green White 781274 | 781ZK0 | 781ZA4 — 
High Pressure Steam Green White — 781Ү/4 | 781228 | 781YW6 Water Yellow Black 7817К3 | 781277 | 781ZW8 — 
= = = = = Markers 
Adhesive Ammonia Refrigeration Pipe & Component Markers — 7 оо per Card 
4 . к np б . E k . _ Fits Pipe О.р. % to 2% in 4 
Markers identify pipes containing ammonia. These markers define the specific type of ammonia, the physical state or phase | Fits Pipe 0.0. 2% to 7% in 1 
of ammonia, the pressure level, and the direction that the ammonia is flowing. They are attached to pipes to ensure visibility. | Fits Pipe 0.D. =>8 in 1 
Fits Pipe 0.D. 
ПАВ 34t0 2%1п|2%107%1п | =>8 іп 
ПАВ ПАВ Pressure Кет Item Item 
as Marker Legend Abbreviation Phase Level Background Color Legend Text Color No. No. No. НЫМ LAM 
ithout Arrows 
Ammonia (Blank) LIQ Low Yellow Black, Green, Orange, White | 9Е513 8CVPO 8XCU8 
Ammonia (Blank) VAP High Yellow Black, Blue, Red, White 8CWR9 — 9AC49 9E513 
Ammonia HG VAP High Yellow. Black, Blue, Red, White 9CRWO = ONLR3 
Ammonia HGD VAP High Yellow Black, Blue, Red, White 9MDN7 9X192 — 
Ammonia HSD VAP High Yellow Black, Blue, Red, White 8CX91 9МЕ81 8VU53 
Ammonia HTRL LIQ Low Yellow Black, Green, Orange, White | 8NDH7 ОСТЕО 9Е213 
Аттопіа РО LIQ Low Yellow Black, Green, Orange, White 87012 8CNP8 8CF57 
Ammonia RV VAP High Yellow. Black, Blue, Red, White 8CWA1 907К4 9GCP3 8NDH7 
Ammonia HTRS  LIQ/VAP Low Blue, Green, Orange, Yellow ^ Black, Blue, Green, White — 6766 — 
Ammonia HTRS .— LIQ/VAP Low Blue, Green, Orange, Yellow Black, Blue, White — — 6M805 
Ammonia HTS VAP Low Yellow Black, Blue, Green, White = = 8NC35 
Accumulator Low Blank — — Green, Yellow Black = = 20RY10 
Compressor High Blank — = Red, Yellow Black = = 20RY11 
Evaporator Low Blank = = Green, Yellow Black — — 20RY16 
Heat Exchanger Low Blank — — Green, Yellow Black — — 20RY12 
Oil Separator High Blank = = Red, Yellow Black = = 20RY15 20RY14 
Recirculator Low Blank == — Green, Yellow Black = = 20RY14 
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SAFETY 
Pipe Markers 


Snap-On, Strap-On and 
Wrap-Around Pipe Markers 


= Each includes 1 pipe marker 


adhesive edge to secure the marker to the pipe. 


Background Legend 

Pipe Marker Legend Color Text Color Fits Pipe 0.D. 
Snap-On Pipe Markers 
With Arrows 
Argon Brown White 34 to 1 Yin 
Argon Green White 1 ^to 2 35 in 
Argon Blue White 4to6 in 
Asbestos Insulation Yellow Black 4to6 in 
Carbon Dioxide Yellow Black 11102 % іп 
Carbon Dioxide Brown White 2 V to 3 іп 
Compressed Air Blue White 1 ^to 296 in 
Compressed Air Green White 1 V5to 255 in 
Compressed Air Yellow Black 1 ^to 236 in 
Domestic Cold Water Green White 2 V to 3 іп 
Domestic Hot Water Yellow Black 34 to 1 Yin 
Fire Protection Water Red White Y4 to 1 96 in 
Gas Blue White 2 Vo to 3 іп 
Make Up Water Green White 2 V^ to 3 іп 
Natural Gas Brown White Y to 1 36 in 
Natural Gas Yellow Black 1 ^to 256 in 
Water Green White 2 V to 3 іп 
Water Yellow Black 2 Vo to 3 іп 
Without Arrows 
Hydrogen Brown White 35 to 1% іп 
Strap-On Pipe Markers 
With Arrows 
Air Yellow Black 8 to 9 % in 
Chilled Water Return Green White 6 to 7 іп 
Chilled Water Supply Green White 8 to 9 іп 
Condensate Brown White 6 to 7 іп 
Condensate Return Yellow Black 10 to 15 in 
Condenser Water Supply Green White 6 to 7 іп 
Fire Protection Water Red White 8109 “in 
Heating Return Yellow Black 8 to 9 іп 
Heating Supply Yellow. Black 6to 7 іп 
Hot Water Green White 8109 “in 
Hot Water Return Green White 8 to 9 % in 
Hot Water Supply Green White 10 to 15 in 
Natural Gas Yellow Black 8 to 9 % in 
Non-Potable Water Green White 10 to 15 in 
Overflow Yellow Black 6to 7 “in 
Pumped Condensate Yellow. Black 6to 7 іп 
Steam Yellow Black 8 to 9 “in 
Storm Drain Green White 10 to 15 in 
Storm Water Green White 6 to 7 іп 
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МІ 


MANUFACTURING GROUP ' 


INDUSTRIES, INC. 


Adhesive Pipe Marking 


Markers offer 360° visibility with repeating legends. They may be applied to dirty, 
oily, greasy, or rough surfaces in outdoor and indoor environments. Markers are 
also designed to be lightweight and durable and can be removed and reapplied in 
other areas. Meet ANSI A13.1 standards. Nonadhesive, coiled Snap-on markers 
"snap" around the pipe for quick installation. Strap-on markers are nonadhe- 
sive flat sheets that attach with nylon straps. Wrap-Around markers have an 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


D 


Item 
No. 


5GXE5 


Ve to 13% in 
Item 
No. 


14H783 
14H787 
14H791 
14H795 
14H798 
14H807 
24/078 
14H926 
14H934 
14H938 
24VC83 
24VC84 
14H946 
24VC89 
24VC90 


14H756 


Snap-On Strap-On 
Пел 6GP86 5LEN4 
5GYC4 
5GXG5 
nm COMPRESSEDAIR =b 
5GXJ1 
BLECG ЧҮ 43553У4И00 => 
6GT31 
6GT29 
ДЫП Fastener for 
Strap-On Pipe Markers Wrap-Around 
SGROG 14H793 
6GP86 5GXES 
SLDY8 
8CR73 
3GTX2 Tag Fastener 
6GT38 Tag Fastener Type Material Color 
6GT94 Fastener For Strap-On Pipe Markers 
5LDX8 Self Locking Strapping Plastic Black 150 ft 
Fits Pipe 0.0. 
24VJ69 1%10 2410 
255 in 7%in 
Background Legend Item Item 
5LEH2 Pipe Marker Legend Color Text Color No. No. 
5LENO Wrap-Around Pipe Marker 
5LEN4 With Arrows 
5LGA3 Chilled Water Return Green White 14H781 14H782 
BLET5 Chilled Water Supply Green White 14H785 | 14H786 
5LET9 City Water Green White 14H789 | 140790 
5LEX3 Compressed Air Blue White 14H793 | 14H794 
LEYS Compressed Air Yellow Blac! 14H796 | 14H797 
BLEY7 Condensate Drain Green White 14H805 | 14H806 
Natural Gas Brown White 24VD86 24VE94 
SLGET Natural Gas Yellow Blac 14024 | 14H925 
SLGFO Nitrogen Green White 14H932 | 14H933 
SLGF4 Nitrogen Yellow Blac 14H936 | 14H937 
SLFD7 Oxygen Blue White — — 
51669 Oxygen Green White 24VD92 | 24VF01 
SLFF4 Oxygen Yellow Blac 14Н944 | 14H945 
8NCP3 Propane Gas Yellow Blac 24VD97 — 
SLFK9 Propane Gas Brown White — ЕЗ 
БЕДЕ] Without Arrows 
8VUK1 Anhydrous Ammonia Yellow. Blac 14H754 | 14H755 
Directional 


Directional Flow Arrows 
Yellow/Black 


D3383 


Arrows & Banding Tape 


Arrows and tape wrap around pipes to increase visibility and 


Solid Color 
Banding Tape 


mark the directional flow of the contents within the pipe. They Blue 
are used in conjunction with pipe markers. Brady and Harris D3615 
Industries products are vinyl and for indoor and outdoor use. 
Incom tape is polyethylene and for indoor use only. 
Pipe Marker > CHOOSE: > CHOOSE: 
Legend Background Color Legend Text Color 
Pipe Marker Directional Flow Arrows 
4 Markers Per Card 
Arrow Blue, Green, Red, Yellow Black, White 
2 Markers Per Card 
Arrow Blue, Green, Red, Yellow Black, White 
Arrow Blue, Green, Red, Yellow Black, White 
Pipe Marker Directional Flow Arrow Banding Tape 
Arrow Blue, Brown, Gray, Green, Orange, Red, White Black, White 
Arrow Gray, Green, Orange, Red, White Black, White 
Arrow Blue, Green, Red, Yellow Black, White 
Arrow Blue, Brown, Gray, Green, Orange, Red, White Black, White 
Arrow ray, Green Black 
Arrow Blue, Brown, Green, Orange, Red, White, Yellow Black, White 
Arrow Blue, Gray, Green, Orange, White Black, White 
Pipe Marker Solid Color Banding Tape А 
0 Legend Black, Blue, Brown, Gray, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow — 
No Legend Black, Blue, Brown, Gray, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow = 
No Legend Black, Blue, Brown, Gray, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow = 
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ETL! 


w 


7 in 


7in 
12 in 


Tin 
Tin 
2in 
2in 
2in 
4in 
4 in 
Tin 
2in 
4in 


Тіп 


Тіп 
12in 


1,080 in 
1,296 in 
648 in 
1,080 in 
1,296 in 
1,080 in 
1,296 in 


1.080 in 
1.080 in 
1.080 in 


Find even MORE on Grainger.com? 


Flow Arrow 
Banding Tape 
Red/White 
D3612 


Fits Pipe 0.D. 


11027 in 


2% to 7% in 
6 in and Larger 


ПИЦИ 


Brand 


Brady 


Brady 
Brady 


Brady 
Incom Manufacturing 
Harris Industries 
Brad 
Incom Manvacturing 
Brady 
Incom Manufacturing 


Brady 
Brady 
Brady 


Item 
No. 


D3383 


D3449 
D3528 


D3612 
D4933 
E8343 
D3613 
D4934 
D3614 
D4935 


D3615 
D3616 
D3617 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


© FLAMMABILITY 


[ Reactivity 


(O PROTECTIVE 
EQUIPMENT 


INDUSTRIES, INC. SEE OTHER SIDE 


HMIG Write-On 
Labels 


HEALTH Е 
FLAMMABILITY ІШ 


SAFETY 
Right-To-Understand (Know) Labels, Placards & Signs 


RATING EXPLANATION GUIDE 


Self-adhesive Hazardous 
Materials Identification Guide 1-а асшы 
(HMIG) labels identify potential 


hazards in the workplace. 


9DTO7 
Item Pkg. 
Legend Material H w Brand No. Qty. 
Chemical Flammability and Reactivity Vinyl 5%in 3in Brady 8XZ05 25 
hemical Name — Common Paper Permanent Badger Tag & 
Name Manufacturer — Adhesive, 1%in 3in Label Corp SNMH1 500 
hemical Name__ Polyester i i Badger Tag & 
Manufacturer — Date | Laminate Flap Туп 3in Label Corp 9ТХМЗ 500 
HMIG Vinyl Тіп Sin Harris Industries 9RTD1 720 
HMIG Paper T% in3 Жіп Brady 8NDC8 1000 
HMIG Polvester 2in 3/^in Brady 8AKA0 25 
HMIG y 3in 5in Brady 9EZFi 25 
HMIG Paper 37$ in 3 76 in Brady 8AARA 100 
HMIG Polyester 4in 7in Brady 8UMN9S 25 
HMIG 5%in 4in Brady 8AAR6 100 
HMIG Reactivity Paper їйїп ? іп Brady QWYY7 750 
HMIG Reactivity . 2% in_% in Brady 8ARM1 500 
No Header Vinyl 5in 3in Brady 3TL68 500 
No Header Paper 5in 3in Brady 3TL67 500 
No Legend p 17103 7% іп Brady 90707 1000 
j :% 

ж” ——— , 

INDUSTRIES, INC. ———- 

8A206 8TPF1 


es BRADY. 
NFPA Write-On Labels 


Self-adhesive labels feature color-coded National Fire Protection Association 
(NFPA) National Fire Rating and National Fire Rating (NFR) diamonds. Users write 
in the correct information on each label to identify hazard rating. 


ltem Pkg. 
chemi Legend ч кыш H w а E x No. Qty. 
emical __ aper Permanent ; F adger Tag 
Owner ate. — т Adhesive, 1%in 2%in ары Сар. 8PAY9 500 
emical Name — Common Polyester i i adger Tag 
Name Manufacturer — Laminate Flap Тип 2%in Label Corp ВА208 500 
NFR Vinyl {in 3in Harris Industries 8TPF1 720 
Health Hazard, Flammability 
Hazard, Instability Hazard, Paper 2in 1¥%in Brady 3TL75 500 
Personal Protection 
No Header — Vinyl 2in 1344in Brady 3TL76 500 
ealth Hazard / Fire Hazar : н 
Specific Hazard / Reactivity Paper Sin п Вгайу 37168 500 
No Header Vinyl Sin 3in Brady 47771 50 
No Header y 5in 3 in Brady 3TL70 500 


9% 


FLAMMABLE LIQUID 7 < FLAMMABLE GAS 


6R702 


6R726 6R696 


Hazardous Material Shipping Labels 


Diamond-shaped, self-sticking vinyl labels can be used on containers, vehicles, 
and dispensers containing hazardous products. Labels withstand temps. down 
to -50°F. 500 labels per roll. 


Item 

Legend w H No. 
Flammable Liquid 3 4in 4in 6R702 
Nonflammable Gas 2 4in 4in 6R694 
(Misc. Hazardous Materials) 9 411 411 68726 
Flammable Gas 2 4in 4in 6R696 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


3AC37 


Бэ BRADY. A Ассоғовм. 
NFPA Placard Signs and Kits 


» Signs and kits meet the NFPA 
704 Standard; die-cut numbers 
and letters meet ASTM D 2979 

Placard signs and kits keep your 

facility in compliance and employ- 

ees informed of potential hazards. 

All signs have 4 mounting holes. 

Signs and die-cut numbers are not 

retroreflective. 

3AC37—Placard graphically 

explains the National Fire Protection 

Association (NFPA) hazard identifica- 

tion coding system. Use indoors or 

outdoors. 

6KXW7—Printed aluminum flip 

panels display the four hazard 


NFPA hazard information. Ideal for 
areas where hazardous materials or 
chemicals change. A plastic face plate 
fits over the placard to keep in place. 
5AZ67, 2BC56, and 3AC80— 
Placards show the red, blue, yellow, and 
white NFPA diamond and do not have 
text. Use die-cut numbers (sold sepa- 
rately in this ad) and letters to mark the 
corners of placards. 

NFPA Placard Sign Kits are designed 
to help users create customized plac- 
ards quickly. 

Interlocking vinyl Numbers are self- 
spacing and self-aligning. Find more 
Quick-Align numbers and letters on 


categories and allow any possible page 1900. 
combination to display the proper 
Mounting Item Pkg. 
Includes Material Style H w Brand No. Qty. 
NFPA Placard Signs 
PA Sign Fiberglass With Mounting Holes 14in 10іп Brady  3AC37 1 
NFPA Sign Aluminum — With Mounting Holes 15 7% іп 15 7 in Accuform 6KXW7 1 
NFPA Sign Fiberglass With Mounting Holes  11in {iin Brady 5А767 1 
NFPA Signs Vinyl Adhesive-Backed 5in біл Brady 2BC56 10 
NFPA Signs Vinyl Adhesive-Backed 10іп 10in Brady 3AC80 10 
NE AD. (ALK) COR C NFER Dianon 
г д , iamond, А А 
(1) Nuclear Symbol, (1) ОХ, (3) Numberso-4 1511 15in Brady 90899 1 
(10) Blank Placards (10 in Squares), (10) 
Characters Each of 0, 1, 2, 3, 4, Use No Water, 10in 10in Brady 10898 1 
Radiation, Oxy, Acid, Cor, Alk Symbols 
(10) Blank Placards, (10) 6 in Characters 
Each of 0, 1, 2, 3, 4, Use No Water, 15in 15in Brady  3RY80 1 
Radiation, Oxy, Acid, Cor, Alk Symbols 
Character Overall Overall ltem Pkg. 
Character H H w Brand No. Qty. 
Carded Numbers 
0 2in 25A in 1 іп Brady 411344 10 
0 4 in — — Brady 5AH22 10 
1 2in 25A in 1 “in Brady 47735 10 
2 2in 27 in 1 in Brady 4T736 10 
2 4in 4 3A in 3in Brady ЗАМ10 10 
3 2іп 2% in 1 іп Brady 47737 10 
4 2in 23 іп 1 іп Вгаду 4118 10 
4 4 in 4% in 3 in Brady 4AD85 10 
Gothic uii Align Number Cards 
біп 6 іп 4 іп Brady 6DJ22 10 
Number Kits 
0 біп = = Brady 6DJ19 10 
1 6in 6 іп 4% in Brady 60320 10 
2 біп 6% in 4%1п Brady 60421 10 
4 біп 6 іп 4%1п Brady 6DJ23 10 
Number Lahels 
1 4in = = Brady 5AX79 10 
3 4 in — — Brady 5AX42 10 
ie BRADY. 


Cabinet Contents Signs 


Magnetic signs attach to any steel cabinet 
and remove easily. Each sign has space to 
identify up to six chemicals; includes room 


8AAK2 
for hazard rating using HMIG or NFR system, Mfr. 


Item 
Description Model Мо. 

HMIG Rating Sign 99189 BAECS 

NFR Hazard Rating Sign 30676 8AAK2 


1897 


chemical name, and quantity for each item 
Stored inside. Measure 15"H x 12"W. 


SAFETY Scan. Order. Done. z 


GHS Pictogram Labels & Workplace Safety Centers Details on page A1. ma 
63 BRADY. А Accurorm. 
COATED PAPER 
Yin lin |4inx4in 
GHS Pictogram 1820/Pkg./1120/Pkg.. 500/Roll 
> CHOOSE: Item Item Item 
Labels Legend No. No. No. 
SS Safety 
i orrosion 10X358 | 10X341 | 23J582 
Globally Harmonized System (GHS) Environment 10X363 | 10X346 | — 
labels identify physical, health, and Exclamation Mark 10X361 | 10X344 | 23J585 
; ; Exploding Bomb 10X357 | 10X340 | 23581 
Corrosion Environment Exclamation Mark environmental hazards in accordance Flame А 10X359 | 10X342 | 23583 
with the Globally Harmonized System Нате Over Circle 10X355 | 10X338 | 23/579 
E P ір lind 10X356 | 10X339 | 23/580 
for classifying and communicating BST Hager 10X380 -— —-23)584 
chemical hazards. Skull and Crossbones | 10X362 | 10X345 | 23586 
COATED PAPER VINYL 
% in, 1 іп, 2 in, % in, 1 іп, 2 in, 
39/Card 16/Card AjCard 39/Card 16/Card 4/Card 
> CHOOSE: Item Item Item Item Item Item 
Legend No. No. No. No. No. No. 
Brady 
Corrosion 39F457 39F475 39F493 39F448 39F466 39F484 
Environment 39F461 39F479 39F497 39F452 39F470 39F488 
Exclamation Mark 39F460 39F478 39F496 39F451 39F469 39F487 
Exploding Bomb 39F453 39F471 39F489 39F444 39F462 39F480 
А » Flame 39F454 39F472 39F490 39F445 39F463 39F481 
Exploding Bomb Flame Flame Over Circle Flame Over Circle 39F455 | 39F473 | 39F491 | 39Ғ446 | 39F464 | 39F482 
Gas Cylinder 39F456 39F474 39F492 39F447 39F465 39F483 
Health Hazard 39F459 39F477 39F495 39F450 39F468 39F486 


Skull and Crossbones 39F458 39F476 39F494 39F449 39F467 39F485 


COATED PAPER POLYESTER 

1in, 1in, 2 in, 2 in, 1 іп, 1 іп, 2 in, 2 іп, 
250/Roll | 500/Roll | 250/Roll | 500/Roll | 250/Roll | 500/Roll | 250/Roll | 500/Roll 

> CHOOSE: Item Item Item Item Item Item Item Item 

Legend No. No. No. No. No. No. No. No. 

Accuform 

Corrosion 3811/1891 | 38W892 | 38W928 | 38W929 | 38W889 | 38W890 | 38W926 | 38W927 
Environment 38W908 | 38W909 | 38W944 | 38W945 | 38W906 | 38W907 | 38W942 | 38W943 
Exclamation Mark | 38W904 | 38W905 | 38W940 | 38W941 | 38W902 | 38W903 | 38W938 | 38W939 
Exploding Bomb | 38W887 | 38W888 | 38W924 | 38W925 | 38W885 | 38W886 | 38W922 | 38W923 
Flame 38W879 | 38W880 | 38W916 | 38W917 | 38W877 | 38W878 | 38W914 | 38W915 
Flame Over Circle | 38W883 | 38W884 | 38W920 | 38W921 | 38W881 | 38W882 | 38W918 | 38W919 


Gas Cylinder 38W895 | 38W896 | 38W932 | 38W933 | 38W893 | 38W894 | 38W930 | 38W931 


Gas Cylinder Health Hazard Skull and Crossbones Health Hazard 38W912 | 381/913 | 38W948 | 38W949 | 38W910 | 38W911 | 38W946 | 38W947 
ЕТІС 38W899 | 38W901 3801936 | 38W937 | 38W897 | 38W898 | 38W934 | 38W935 


imum 
” ет | eps "i 
2 f - ! 
к ? E RIGHT tof Я INFORMA 5 тъъ» К 
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PLUNDERSTAND P | ¢ % i] CENTER £ \ 
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Exp сие i N SAFETY 
d Safety Data | | аат А 
^ 
\ 
у 
h m a “ <“ ~ EY 
10X326 36D420 38W976 36D421 38W959 36D378 
GHS/SDS Compliance Centers 2 ZING Ў JĀ AccUFORM. 
a Each includes Keep your HazCom 2012/Globally Harmonized System (GHS) documents organized and accessible to employees with highly visible display 
1^" binder and storage. SDS (safety data sheet), Right to Understand (Know), and other markings reinforce your training and compliance messages. 
Item 
Description Legend Language Includes H WwW D Brand No. 
Plastic Mounting Board Safety Data Sheets English (1) 1% in Safety Data Sheet 3 Ring Binder 24 in 18in 4%in GHS Safety 10X326 
with Metal Pocket Safety Data Sheets English (2) 11^ in Binders 36 in 24in 4 %in СН Safety 10Х325 
Right To Understand English Center Board, SDS Binder 19%in 13%in 4%in Zing 36D416 
Recycled Aluminum Board Right To Understand e Center Board, SDS Binder-Bilingual 19%in 13%in 434in Zing 36D419 
with Metal Pocket and Binder Right To Understand English Center Board, SDS Binder 23 Йіп 27 біп 4%in Zing 36D417 
Right To Understand КЕ Center Board, SDS Binder-Bilinugal 23 иіп 27 vin 4%in Zing 36D420 
А А 3 in 3-Ring Poly Binder, Polyethylene Coated Wire Rack, А-2 Dividers, 
оао 945 Global Harmonized System English 36 in Metal Chain, Mounting Hardware, Polystyrene Center Board, 24 in 18in 5in Ability One 402А01 
9 (25) Polyethylene Document Protectors, (2) 2 in Metal Rings 
Aluminum Mounting Board Workplace Hazardous Material i in Bi i i m 
with PVC Coated Wire Rack nformation Symbols English Center Board, Basket, 1.5 in Binder 20 in 15in Accuform 38W976 
Recycled Aluminum Right To Understand Eng ish Conter Board, SDS Binder, 110) ШЕШЕ Booklets 23 йіп 27%in 4%in Zing 36D418 
Board with Metal Pocket ; nglish, enter Board, inder-Bilingual nglis А А F " 
and (10) Booklets SDS ш E n and m Spanish mE Booklets, o S anen aig prd 23in 27Иіп 4%in Zing 360421 
ecycled Plastic afety Data Sheets - { .5 in inder, Binder Wall Holder, 10 x : : z 
Board with Holder Global Harmonized System English in SDS STATION Plastic Wall Sign 1ш Um . 23m Zing udi 
numinum PARURE здат SDS Information Center English Center Board, Rack, 1% in dia Binder 20 in 15 in — Accuform 381/959 
Plastic Mounting Board S.D.S. Information Hazardus А ; 1 1 1 
with Metal Pocket Products Information English Center Board, Binder 24 in 18in  4!^in GHS Safety 23J576 
Recycled Stainless i А 1 Recycled Aluminum Document Case, 1.5 i i un А 
Steel Cabinet _ SDS Safety Information English in Binder, Stores up to 300 Sheets 12 in 14 іп Zing 36D378 
ЕА SDS Safety Data Sheets English Cabinet, (2) 2/1-2 in Binders, Poster 22%\п 26%in біп | Accuform  38W980 
1898 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Workplace Safety Centers 


«А ACCUFORM. 


SDS Binders and Binder Holders И 
Binders keep safety data sheets (SDSs) protected and readily available to employees as a comple- A қ 
ment to training. Capacity: 11⁄2" binders hold up to 300 sheets, 2%" up to 500, 3" up to 600. f f: 
Item f Ё 
Description Language Brand No. oF 
SDS Binders " 5 
1% in (Yellow) with Chain and (2) Sheet Lifters English Brad 39F501 E 
1% in (Red) English ZIN 36D422 * Е 
1% іп (White) with A to Z Dividers English GHS Safety 10Х332 "uf 
2% in (Red) z қ English ZING 36D423 * 
3 in (Yellow) with Chain and (2) Sheet Lifters English Brad 39F502 
3 in (Red ! а English ZIN 360424 * 39F501 41G465 
3 in (White) with A to Z Dividers English GHS Safety 416465 
SDS Binders, Bilingual 
17 in (Yellow) with Chain and (2) Sheet Lifters English, Spanish Brady 39F503 
1% in (Red English, Spanish ZING 36D425 * 
2% in Red) English, Spanish ZING 36D426 * 
3 in (Yellow) with Chain and (2) Sheet Lifters English, Spanish Brad 39F504 
3 in (Red English, Spanish ZIN 36D427 * 
MSDS Binder, Large Size, with Chain and (2 Osh Lifters English Brady 3ZM63 
MSDS Binder, Standard Size, with Chain and (2) Sheet Нег English Brady 5U605 SAFETY DATA SHEETS 
3 in 3-Ring Poly Binder, Wire Rack, A-Z Fel 36 in Metal Chain, т 
Mounting Hardware, (25) Polyethylene Document Protectors English AbilityOne 402402 D PD 
3 in Binder (Yellow) with Chain and (2) Sheet Lifters English Brady 15Y928 
3 in Binder (Yellow) English Brady E9249 
Binder (Yellow) with Chain English Accuform 45KY28 
Bier elow) with Chain English Accuform 45KY30 
Binder Holder and Sheet Protectors ж 
Basket Binder Holder (Yellow), 9 in H x 14 in W x 47? in D = Brady 5RB49 * 
Binder Holder (Yellow) — — 490X22 
Binder Holder (white) = = 490X23 36D427 5RB49 
Sheet Protectors, Pkg. 10 = Brady 9NU32 


* Made from 100% post-consumer recycled content. 


52 BRADY. Ma ^ccuronv. MARCOM 


Right to Understand (Know) 
Compliance Centers and Training Booklets 


Centers keep important documents easily accessible. 66954 includes Hazard 
Awareness Chart on the holder with capacity to hold one binder. 


Item 
Description Legend Language Includes H М D Brand No. 


6G954 


Right to Understand Compliance Centers — 39F498 
ear Acrylic ; azard Awareness А ! ! 
Holder with Sign Hazard Awareness Chart English = Chart ; 14%in 12in 2in Brady 66954 
Safety Data Sheets English Right To know” 20 14in 4%in Brady — 39FA98 
Compliance Center" 
El Derecho De Saber El А | А А 
Cenro De Informacion Spanish ТҮ, ЕИ 20in 14in 47% іп Brady З39Р499 
бо ре Col English Board and Binder Rack 20in 14in 4%in Brady 15Ү933 


i ight-To- "Right-To-Know 
Puc coated Wire Right To-Know English Information" backboard 20in 14in біп Brady 8UP12 
9 and Yellow Wire rack 15Y933 


Right to Know Center 
- Safety Data Sheet for 
Hazardous Materials/ 
Centro Derecho De English, Spanish Double Basket, (2) 24in 30in Sin Accuform 45KY37 
Saber - Hojas De 
Datos De Seguridad 
Materiales Peligrosos 


А i Right-To-Ki Cent A 

terete ccs Sen баа Sets English BN 22 ¥2in26 Yin біп Accuform 38W978 
Right to Understand Training Booklets 

English (10) Books 8%in 5%in — Brady 51282 
Paperback Spanish 8%in 596in — Brady 37М65 

nglish Booklet 2in 12іп 12in Marcom  39F907 
52 BRADY. 

STANDARD FO ЛУ А” ‚ай 
SOP, Emergency, and OPERATING. EMERGENCY m 
INFORMATION [ J 

OSHA Information Centers 52 CENTER ЈЕ 


Each includes a binder with coated wire holder. 
3LY54 and 5RE38 feature polystyrene board and a 
1%" attachable chain. Mounting hardware included. 
Kit 3LY53 is complete with one pad each of OSHA 
300A, 300E, and 3001E forms; poster board; and 
notice and V-style information signs. 


Item “ 
Description No. 


SOP Center 3LY54 | i 
Emergency Procedures Center 5RE38 3LY54 5RE38 3LY53 


OSHA Record-Keeping Center 3LY53 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1899 
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SAFETY 
Numbers, Letters & Labels 


23Y052 


240234 


з BRADY. 
Die-Cut Number and Letter Sets 


Self-sticking vinyl adheres to any clean or dry surface indoors or outdoors. 
Reflective vinyl provides high visibility. Nonreflective vinyl has permanent pres- 
sure-sensitive adhesive. Find individual numbers and letters on Grainger.com. 


NUMBER SETS 

23Y052 includes 50 numbers: 5 each of 0-9. 32МЕ05 includes 32 of 0 (zero). 
32MFO3 includes five of 0 (zero). 3XER4, 20TA82, апа 14R093 include 250 
numbers: 10 each of 0-9. 14R094 includes 150 numbers: 6 each of 0-9. 


LETTER SETS 
23Y048 includes 260 letters: 10 each of A-Z. 23Y057 includes 130 letters: 5 
each of A-Z. 32MD89 and 35TA26 include 9 each of A-J, 8 each of K-T, 8 each 


of U-Z, and A, B, C, and E. 24UZ34 includes 5 cards of A-F, 5 cards of G-L, 5 
cards of M-R, 5 cards of S-X, and 5 cards of Y-Z and A, B, C, E. 


Character Item Pkg. 
Character H Color No. Brand — Qty. 
Reflective Number Set 
ru in Silver Gray 23Y052 — 1 
Nonreflective Number Sets 
0 віп Black on Yellow 32МЕ05 Brady 1 
0 37$ in Black on Yellow 32MF03 Brady 1 
0 Thru 9 {in Black on White ЗХЕВ4 Brady 25 
0 Thru 9 {in Black on Yellow 20TA82 Brady 25 
0 Thru 9 2in Black on Yellow 14R093 Brady — 25 
O Thru 9 2 1s in Black on Yellow 14R094 Brady 25 
Reflective Letter Sets 
AThruZ 2in Silver Gray 23Y048 — 1 
AThruZ 6in Silver Gray 23Y057 — 1 
Nonreflective Letter Sets 
A Thru in Black on Yellow 32MD89 Brady 25 
AThru Z T %e in Black on Yellow 35TA26 Brady 1 
A Thru 2 2 1s in Black on Yellow 24UZ34 Brady 1 
Character Item 
Description Character H Brand No. 
Aluminum Utility Panel (Characters not included) ^ Blank 116 in Brady 148038 
TESTED 
DATE INITIALS 
5MZ81 
INSPECTED 
ЮУ BRADY. DATE INITIALS 
= : 5MZ80 
Write-On 
Inspection Labels е 
р ВҮ DATE 
Use pen or marker on polyester 
К : DUE FOR CAL. 
material labels. Adhesive backed. 
172"L x %"H; 364 per pkg. 5М285 


0000000 


EXP. DATE 


Scan. Order. Done. |: 
Details on page A1. 


Die-Cut 
Numbers | 
and Letters 


Matte-finish, pressure-sensitive vinyl 
with aggressive adhesive holds for 
years when applied to any clean, dry 
surface. Self-spacing, self-aligning, 
interlocking card sets with 2"H or 3"H 
black characters include 20 each of 


Description No. 
Nonreflective Number and Letter Sets 
2 in H Characters 41732 
3 in H Characters 14R040 
Replacement Characters, Pkg. of 10 


A, E, |, L, N, O, В, S, and T. 10 each of CHOOSE: 0 thru 9 D4798 
remaining letters, 20 each of numerals . P CHOOSE: A thru Z 04799 
0109,5 each of $, & and punctuation, 2119“ aa 
Quik-Align numbers and letters are & 14R070 
designed for indoor or outdoor use. Punctuation 148072 


ie BRADY. 
Card-Mounted Numbers and Letters 


Self-sticking, black-on- — Nonreflective Number Nonreflective Letter 
yellow vinyl is easily Set—Includes 4 each of Set—Each card includes 
removable. 34"H x J4e"W. numbers 0, 1, 2, 3, 4,5, 1 each of letters A to Z 
32 characters per card. апа 2 each of numbers 6, and a repeat of A to F. 

25 cards in kit. 7,8, and 9 on each card. 


Item 
Description No. 
Nonreflective Number and Letter Sets 
% іп H Number Set 4T731 
3 in H Letter Set 4T730 
Replacement Characters, 32 Per Card 
P CHOOSE: 0 thru 9 D4796 
CHOOSE: A thru Z D4797 


CALIBRATION 


By Date 


Self-Laminating Write-On 
Inspection Labels 


Labels are ideal for exposure to rough use, abrasion, 


QA APPROVED 


9M991 


PREVENTIVE 
MAINTENANCE 


TESTED FOR 
ELECTRICAL SAFETY 


or chemicals. A clear self-laminating film seals in 


BY. | DATE 


NEXT CHECK DATE 


markings by pencil, pen, or marker. Polyester with 
acrylic adhesive backing. %"H x 112"W. 350 рег 
pkg., 8ATY9 has 225 per pkg. 


1900 GRAINGER. 


ЗАТҮ6 


Find even MORE on Grainger.com? 


8AXZ7 


ВАТҮ9 and 8NAT6 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Steel Hand Stamps 


1F102 
Steel Hand Stamps iua Hon Я 
Use to permanently mark tools, Сов Size Sg. L No. 
components, nonmetals, and — YéinCombo Main 2%sin  2CDX9 
various metals. Character and size YeinCombo sin 2%in 2CDY1 
indi i YA in Combo ¥%in | 2?V»in  2CDY2 
are indicated on the thumb side. 94 in Combo hin 295 in  2CDY3 
Impressions are Gothic letters. For Heavy-Duty 
manual (tempered stamping head) or — ?inNumbers in 2Уіп 1Ғ102 
i Y2 in Letters s in 2%in 1Ғ103 
mechanical use. И 350 in Combo Asin 2%in 1Е110 
Letter sets contain 27 stamps: A to %in Numbers sin 2%in  3W636 
Z and an ampersand (&) symbol. ‘in Letters п  2Yein  3W637 
А i Y in Combo Asin 2%in 1Р111 
Number sets include 9 stamps:0to8 — —;in Numbers “іп 2 sin 301699 
with 6 also serving as a 9. Js in Letters win 2sin 3W638 
3 | | m 
Combo sets contain a complete set пеп Combo- тып 2 э n q 
of both letters and numbers and are YA in Letters Asin 3in — 3W640 
packed in a plastic case. ViinGombo жіп 30 ТРИЗ 
іп Numbers — 94ein 3 Ve in 1F104 
General-Purpose—For medium- and me in Le ters " КЫ in 3Yein 1Р105 
light-duty marking. Can be applied ————— P9 
on soft and hard metals without heat YéinNumbers Әіп — 234in — 3W641 
treatment. ж in Letters 36 in 234 in 3W642 
Ye in Combo ¥ in 2%іп 1F115 
Heavy-Duty—Designed for deeper 76 іп id is in 5 А in awot 
М Ar " ; 5 ^e In Letters 16 In 4 In 
marking in industrial applications. Сап — i combo ^ ein  234in 1Е116 
be applied on soft and hard metals "У іп Numbers | ^in 3in 3М/645 
without heat treatment. á in Letters en 3 in aes 
4 In bombo ? In In 
Premier Heavy-Duty—Feature zn Numbers EIU ERIS TUS 
А в In Letters в In ЗІП 
larger shanks that require. less force Low Stress Full Character 
and create better impressions in Жіп Combo Ain — 234in —2CDY6 
industrial applications. Can be applied — іп Митбеѕ Фп Зп 20Ү8 
А YA in Letters іп Зіп 2CDY7 
on soft and hard metals without heat YA in Combo VAT 3in ^ 2CDY9 
treatment. У іп Numbers sin 4іп 26074 
V in Letters 3A in 4in 2CDZ3 
Low Stress Full Character— Rhino Series 
Designed for bold characters and Ап Letters Ain зА Ш 1Е012 
light marking on soft metals and in Leiters ein 35m EC 
nonmetals. Low Stress Dot Design 
. А ¥ in Letters 36 in 2%in 20075 
Rhino Series—Largest shanks create 7 п Numbers Yin 3in 20079 
excellent marks and require least oo Combo sin an ZEN 
5 ІП Numbers 8 In в ІП 
force. Сап be applied on soft апа hard -3% in Letters Ain ^ 335in 2CEA2 
metals without heat treatment. Cr-V Steel Plate 
В "лв іп Combo Yin 2%ein 20Ү596 
Low Stress Dot Design—Dot YeinNumbers in 2%іп 20Ү590 
character design is suitable for bold 26 іп Numbers B in E 201591 
" Я ^e In Letters 16 In в ІП 
characters and light marking on soft Yain Numbers %in  2?Vin 20Y592 
metals and nonmetals. YA in Letters Win 22/2іп 20Ү585 
А Ae in Combo Ve in 2%іп  20Y597 
Cr-V Steel Plate—Deliver profes- Win Numbers Win 2%ein 20Ү594 
sional results and durability. Can ‘ein Numbers _%in__3%zin_20Y595 
imprint metals up to Rockwell C58 to 21118185 Жіп 3%in 20Y588 
% in Letters, sin  4in 20501 


C62 hardness. Round Dotted 


Steel Stamp 
Holder Kits 


Make legible impression of a series of char- 
acters with one hammer blow. Use on a wide 
range of metal surfaces. 1⁄4" апа ?^e" holders 
have 15-character capacity; 1⁄4" holder has 
12-character capacity. Letters/numbers/blank 
spaces must always equal holder's full capac- Item 


1F118 


ity. Each kit includes 48 individual pieces: Wi EM Ати 
letters A to Z (2 each of A, E, В, 0, S, 1, О, and T), ~%e in Character Kit 1F119 
Y4 in Character Kit 1F120 


numbers 0 to 9, a dash, and 3 blank spaces. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


VON 
ҮШІНЕ BRüs. 
STAMP WORKS, INC) 
ECAD 


Steel Hand 


Stamps е 
Маке permanent marks оп 
durable materials, includ- 186269 
ing wood and many metals. 
Excellent for labeling tools, keys, — ^ 
machine components, and more. Description sms. L м" 
Rockwell hardness is 50C. Machine-Made 
3 Me in Letters Yain 2.375іп 186326 
Machine-Made—General Ув in Numbers Міп 2.375in 186327 
j Ye in Combo Жіп 2.375іп 186328 
2. stamps Du 35$ in Letters lin 2.375іп 186329 
clear Impressions. Une thum 35 in Numbers Yain 2.375in 186330 
groove. Letter sets contain 27 36 in Combo Yin 2.375іп 186331 
i . i 36 in Letters їп 2.875іп 186332 
Dd а period. | % in Numbers їп 2.875іп 186333 
Number sets contain 9 pieces: “уіп Combo Yain 2.875 in 180334 
0 to 8. Combo sets contain 36 Specialty 
i . Ув in Master Ac in 3in 186275 
pieces: A to Z and 0 to 8. Уә in Do Not Copy Vin 3 in 180278 
i к= ith- ifi Yein Do Not Duplicate іп 3in 186279 
Specialty Locksmith specific %22 іп Do Not Duplicate іп 3.75in 180280 
stamps each contain standard Symbols 
messaging identifying keys as Vie in Yin 2.375іп 186267 
"Master," or instructing to "Do —“in %ein__2.5in__18G269 
FA: Р u Mein Yein 2.75іп 180270 
Not Сору" or "Do Not Duplicate". min Tin 3in 186271 
Ae in win 3in 180272 
Symbols—Heavy-duty set 3 in Ye in 3.125in 180273 
includes commonly used Yin Әйіп 3.375іп 180274 
i i . Item 
symbols. All contain 5 pieces: Description No 
arrow, plus sign, star, asterisk, Stamp Holder, Holds Shanks 186259 


Up to 75 in Square 


and pound sign. 


43Y643 


JCH. | 


Steel Letter and Numbers Hand Stamps 


Use with a handheld hammer to permanently mark tools, components, locks, 
and various metals. Impressions are Gothic letters. Character and size are indi- 
cated on the thumb side. Each contains a complete set of letters and numbers, 
packed in a steel index box that can fit into tool boxes. 

Standard are cost-effective stamps for general purpose use. 

Premier stamps have large, tempered shanks to help provide extra safety under 
continuous hard hammering. 

Reversed stamps provide raised markings on thin metal or forging dies, or in 
embossing and mold applications. 

Low Stress designs produce minimum stress on marked metal. Meet U.S. DOE 
Nuclear Energy Standard RDT F 7-3T. 


Impression Char. Shank Shank Item 

Letter Type H Size Sq. L No. 
Үзіп ДШ 2% in 21HT50 
Standard Жіп 36 in 2 s in 43Y629 
% in Ya in 23^ in 43Y654 
R V in АШ 2%\п 36К460 
ШШШ Tain As in зїп 36K462 
Ya in 38 іп 2% in 43Y644 
Reversed Vain Yain Зі 43Y643 
Vs in іп 23^ in 43Y624 
Low Stress Round Face Vi in win 3 in 13Ү639 
A Ve in 368 іп 2% in 43Y625 
Low Stress Dot Design TA in in 3 in 43Y640 


SAFETY Scan. Order. Done. EIE 


Label Printers & Supplies Details on page A1. 


Find more Label Printers, Supplies, and Accessories on pages 367 to 373. 


Label Printer Information 


Label printers create messages : PRODUCT TYPE: : MODE OF OPERATION: 

and display information on labels : Handheld label printers do not require a connection to a computer · РС Connected—These printers require а 

and tags to convey safety infor- : and сап be carried to the jobsite. : connection to a computer. They often use 

mation and identify equipment ^ ^ Pørtable label printers are larger than handheld printers and are software that utilizes templates to print labels 

and supplies. Labels, ribbons, ^ 7 designed to be set on a work surface when printing. They donot — ' With a consistent appearance. 

and ink fit into a compatible : require a connection to a computer and can be carried to the jobsite. | Standalone—These label printers have a 

printer. Accessories keep printers Desktop label and tag printers will produce a wider range of label | Keyboard or keypad for entering information. 

mgood ты ОЕР and tag sizes than handheld and portable label printers and are : They don't require a connection to a computer 
often used for high-volume printing. ; to print labels. 


BMP41 and BMP51 Handheld Label Printers and Accessories 


= Single color printing capability Printers are designed to withstand harsh environments, each have been 4 ft drop 
= Use thermal transfer print technology tested. Feature monochrome LCD display. Offer a manual cutter and a QWERTY 
= Barcode capable keyboard. For use with continuous tapes and die cut labels. Built-in templates 
= Standalone or PC connectivity include Arrows, CLP/GHS, Datacomm, Electrical, Exit, Fire Safety, First Aid, Greek, 
= 300 dpi printer head resolution Home Electrical, HSID, International, Laboratory, Mandatory, Miscellaneous, 
= Min. Label width is 4"; Packaging, Personal Protective Equipment, Prohibition, Public Info, Safety, Warning, 
Max. Label width is 1 in and WHMIS. All include a printer, Brady WorkStation Basic Design Suite Download, 
= Max. print speed of 1.3 in/sec indoor/outdoor vinyl labels, a hard case, and USB cable. Go to Grainger.com for a 
= Max. 250 labels per day full list of components. 
Printer Item 
Application Series Мо. 
Handheld Lahel Printers 


Asset Tracking, Cable and Wire, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications, Electrical, Facility Safety ID, General ID BMP41 29YJ26 
Cable and Wire, Component and Equipment Labeling, Facility Safety ID, Laboratory ID ЕМЕЗІ nd 

Handheld Label Printer Kits 
Component and Equipment Labeling, Facility Safety ID EZ LT 
BMP51 21U178 
Cable and Wire, Component and Equipment Labeling, Facility Safety ID, Laboratory ID EIER 210173 
BMP51 21U180 

BMP41 Accessories 


21U176 Rechargeable Battery Pack 29YJ27 
Magnet Accessory—Includes Magnet and (3)Attachment Screws 29YJ28 
Hardsided Printer Case 29YJ29 


Label Roll Cartridges for BMP41 
and BMP51 Label Printers вв BRADY. 


Ribbon > CHOOSE: Material/ Roll Roll Item 
Color Label Color Finish Label Type Width Length Мо. 
Continuous Label Roll Cartridges with Aggressive Permanent Adhesive 
White Clear Low Shrink Yin 208 210189 
White Black Low Shrink Yin 25ft 210194 
Blac! Clear Low Shrink “Min 20% H4304 
White Clear Low Shrink Min 20% H4304 
m Black, Blue, Green, Red Low Shrink А in 25 f ee 
ас! range, ite, Yellow " LOW ohrin 4 |n pn 
ite ear LOW ӘЛГІП in = 
White Clear Low Shrink 1 %in 20ft 210197 ТЭЗЕЦ2 S- 
White Black, Blue, Green, Red Cow ЧП: 1 Ye in 25ft Н4306 
Blac range, White, Yellow Low Shrink — 1Y2in 25ít  H4306 
Re 9^ White Low Shrink ein 258 м6 | ФЕ BRADY. 793EU3 
БАШЫ? Lahel Rall partriges with Permanent mS жен ш — 2 
ас! nite elf- aminating 4 |n ш 
Blac White Viny/Matte _selt-Laminating %п 258 21730 | M211 Portable Bluetooth Label Printers 
Біас White y Self-Laminating 1 йіп 25ft 210234 б 3552 m : р F u 
Blac! White Self-Laminating ‘in 25Ң 210181 | = Single color printing capability a Min. Label width is 4"; 
бас White Poveste Gloss Uitra Thin Ут 331 210185 | а Use thermal transfer print technology Max. Label width is 3⁄4" 
Blac White Cloth Yin 160 21U212 | = Barcode capable = Max. print speed of 0.6 in/sec 
Bac White Nylon/Matte Cloth “in teft 2121-14 Standalone operation = Max. 100 labels per day 
Blac Yellow Retroreflective Yin 20ft 210214 | = 203 dpi printer head resolution » Automatic cutter 
piac White, Yellow anes дагог arlie Am San —asea7_ | Printers offer Bluetooth 5 Low Energy (class II) printer connectivity. Include 
Blac White, Yellow ШЕТІН ectie г va 21 b the Brady Express Labels Mobile App software and a backlit display. 
Bing White Retforeflective 1%in20t 210238 | Built-in label templates include Breaker Box, Flags, General, Patch Panel, 
Label Marsi Label ш Es пет Pipe Marker, Safety, Terminal Block, Wire Wrap. For use with continuous 
olor Inisi per Ho 0. je- П i j i 
Precut Label Roll Cartridges with Permanent Adhesive and die cut labels. Use for data and telecommunications labeling, electrical 
White Vain Үйіп 200 210188 labeling, general identification, lean and 55 labeling, warehouse marking, 
pees Poveste Mate «e An ezin 320 210207 | and wire and cable labeling applications. 
White Vinyl/Matte 2 іп 2 іп ЕЕ) 1244 Item 
ite 4 in 42 in Includes No. 
White Polvester/Matte — 29%; în 335» in 280 210237 Portable Printer 
ite iny! atte 21n 21n apter orth America), * - abe 
Whi Vinyl/M 2% 1 121 80 12X358 (1) AC Adapter (North America), (1) M21-750-499 Label T93EU2 
Precut Label Roll Cartridges without Adhesive Cartridge, (1) M211 Printer, (1) Quick Start Guide 
Black/White Yin Tin 80 12X378 Portable Printer Kit 
Black/White — Polyolefin/Matte Ys in tin 80 12X386 (1) AC Adapter, (1) Belt Clip, (1) Hard Case, (1) M21-750-499 Label Cartridge, 793EU3 
Black/White lin TA in 80 12X389 (1) M211 Printer, (1) Magnet, (1) Power Brick, (1) Quick Start Guide 
1902 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШТ 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Label Printers & Supplies 


Find more Label Printers, Supplies, and Accessories on pages 367 to 373. 


BMP71 Portable Label Printers and Supplies 


= Single color printing capability 

= Use thermal transfer print technology 

= Barcode capable 

= Standalone or PC printer connectivity, includes USB cable 
= 300 dpi printer head resolution 

= Min. Label width is 14"; Max. Label width is 2" 

= Max. print speed of 17% in/sec 

= Prints up to 1,000 labels per day 

= Manual Cutter 

Feature built-in label design wizards, storage for over 100,000 label files, and recharge- 
able battery. Include over 400 label options and over 500 built-in symbols. Print 4 to 
170 pt. text sizes. Offer automatic label formatting and QWERTY keyboard input method. 
For use with continuous tapes and die cut labels. SUCUS has a monochrome LCD 
display, Kits have a color LCD. 52AZ37 media adapter is designed to let you use label 


5UCU5 


cartridges from other Brady labeling systems, including older or discontinued models, Ribbon Ribbon В Ribbon pr CHOOSE: tem 
А j j i eng ormulation ibbon Color 0. 
with the BMP71 label printer. The label roll adapter can be used with BMP61 label tapes Single Color Thermal Transfer Ribbon 
on pages 368 to 370. Find precut label rolls on pages 368 to 370 in the Electrical section in 150 ft Resin White 5UCL2 
and Grainger.com 2 in 150 ft Resin Blue, Green, Magenta. Red, Yellow |9044 
ger.com. Zin 150 ft Resin Black SUCTI 
Built-In Label Нет 2in 150 ft Wax/Resin Black SEAW1 
— A plication Includes Templates No. 2n 1501 Resin Black ERE 
ortable Label Printer in esin ас 
Barcode Labeling, Circuit Board y А " DataComm 2 in 150 ft Resin Black 5WKX7 
ID, Facility Safety ID, General MY 1 RBO00 Black Ribbon, Rallat M71 and General SUCUS P» CHOOSE: Material/ Roll Roll Item 
ID, Healthcare and Hospital, Media Adapter, USB Cable : ID Labels, Label Color Finish Width Length No. 
WILLS SERM : Electrical Continuous Label Roll Cartridges with келелі Adhesive 7 EM 
in ft 
; iren Cleaning Card/Swab, Hard Case, M71-31- White Nylon/Matte 1 2%2 in 30 ft 5WLD1 
Barcode Labeling, Circuit Board ; É is DataComm y! = 
ID, Facility Safety ID, General saa Die Cut Labels andor MTG ae and General сут : А ы іп 300 . 9WLD2 
ID, Healthcare and Hospital, Product CD. Quick Charger TLS 2200) ID Labels, Continuous Label Roll Cartridges with Removable & Repositionable Adhesive 
Industrial ID, Laboratory ID го i ger, Electrical е ; : lin 30ft SWLEO 
HANDIMARK Label Roll Adapter, USB Cable White Vinyl/Semi-Gloss 179» in 30 ft ШІН 
(1) BVP71, (1) Glossy White Polyester Asset Yin 30 ft 5WLE2 
Gi Hanan tree racking (ТЕРЕ БІН (1) Hd pae ran Continuous Label Rolls in Box with auge onina RR — 
Case (М71-НС), (1) Media Adapter (M71- Block Wire/ 60ЕХ28 White Vinyl/Semi-Gloss Gein 275 tt 5WLD9 
Cable and Wire, Data and ADA Ета Worketatien BID Sota 788) Cable Wraps Continuous Label Rolls with Aggressive EE Adhesive "s — 
Telecommunications, Facility (1) BMP71, (1) Glossy White Polyester Asset 1797 in 50ft 5WKD3 
y D, y and Equipment Tracking Labels (M71-31-423), К Polyester/Gloss % іп 50 ft 5WKD6 
(1) Halogen Free Ribbon (M71-R6000), (1) Hard Pine Marker 60ЕХ29 White Yin 50 ft 5WKNG 
Case CC (1) Media Adapter (M71- p iin 50ft 5WKC9 
ADAPT-BK), (1) USB Cable (M-USB-103788), Polyester/Matte 36 in 50 ft БҮТЕӨ 
Brady WorkStation SFID Suite Black, Blue, Green, 
Item Orange, Red, Polyester/Gloss 2in 50 ft 65709 
" Description No. үе, шш - - — BK 
ссеѕѕогіеѕ ontinuous Lahel Rolls with Removable & Repositionable Adhesive 
Printer Cleaning Kit - Includes (5) Each of Cleaning Cards and Swabs Ын; (Am 0 ft 5YTD1 
USE Cable — 12320 White Vinyl/Semi-Gloss a in 30 ft 5WKDO 
edia Adapter, Pkg. o ein 30 ft 5WKD1 
Hardsided Рег E k pura Continuous Label Roll with Permanent Adhesive 
echargeable Battery Paci etallize i 
Quick Battery Charger 5UCU4 Gray Polyester/Matte rin 50 ft SWKN7 
- Н mw 
BBP85 Desktop Label Printer and Supplies ie BRADY. 
= Multi-color printing capability БОЕ Ribbon Ribbon Ribbon | Нет 
i Ribbon Color Width Length Formulation Мо. 
= Uses thermal transfer print technology Single Color Thermal Transfer Ribbon я 
= Barcode capable black, Blue, Green, Fed, White, Yellow ВА in 200 f ШЕШ ИЛЕН 
ivi ack, Blue, Green, Red, White, Yellow ^g in esin 
" Standalone or PC connectivity Two-Color Thermal Transfer Ribbon 
= 300 dpi printer head resolution ERR EET 6%in 200 Resin D9006 
n j ack/Red, Black/Yellow 
= Min./Max. font size 4 to 640 pt. Black/Green, Black/Red 81/0іп 2001 Resin 9007 
a Min. Label width is 2"; Max. Black/Blue, Black/Green, Black/Red 6%in 200 Resin D9008 
i i i Black/Blue, Black/Green, Black/ i i 
Label width is 10 in : Orange, Black/Red, Black/Yellow 8'%6in 200 Resin 09009 BBP?85 Printer 
= Max. print speed of 2 in/sec Four-Color Thermal Transfer Ribbon x 23MG27 
» Max. 100 labels per day Black/Blue/Green/Red, Black/Blue/Red/Yellow 6 %in 200 Resin D9055 
ё T Black/Blue/Green/Red, Black/Blue/ 8 13%46in 200 Resin 09011 
= Automatic cutter Orange/Red, Black/Blue/Red/Yellow ii 
i ; Black/Blue/Red/Yellow 6%in 200 Resin D9012 
Printer has a color touchscreen display and Black/Blue/Green/Red, Black/Blue/Red/Vellow 8 %%s in 200ft Resin 9013 
a QWERTY keyboard. For use with continu- > CHOOSE: Material/ Roll Roll Item 
j Label Color Finish Width Length No. 
008 tapes and die cut labels. Features (11) Continuous Label Rolls with Aggressive Permanent Adhesive 
international operating languages, 3 barcode Black, Blue, Green, Orange, Ain БОП 09018 
symbologies, (300) symbols, DELETE, (8) label Red, White, Yellow 
. А Black, Blue, Green, Orange, 6in 50 ft D9054 
materials, automatic label setup, and hundreds Red, White, Yellow 
of pictograms. Built-in label templates include ШҮ Green, Orange, Vinyl/Gloss Тіп 50ft 09019 
Arc Flash, Custom Labels, General Templates, Black, Blue, Green, Orange, Rin soft D9021 
GHS/CLP, Gradient Scale, Pipe Marker, PreMade i lue Gran. Orange 
Labels, Right-to-Know, and WHMIS. Red, White, Yellow | юп soft 09022 
4in 50 ft D9014 
Item Clear, Orange, White, Yellow 6in 50 ft D9015 
Application Includes No. Polyester/Gloss —7in 50ft 09016 
Desktop Label Printer " " " Clear, Orange White, Ke " 10 in 50 ft D9017 
; BBP85, Cleaning Kit, USB ontinuous Label Rolls with Permanent Adhesive Е 
(Equipment Cable, Brady WorkStation 239627 ді  33f 3HGEt_  Black/Red/ 
Labeling Safety & Facility Identification Silver Polyester/Gloss Тіп 33ft 1425  Blue/Yellow 
9 Software Suite 10 in 33ft 1NK29 D9055 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1903 


SAFETY Scan. Order. Done. 
Label Printers & Supplies Details on page A1. 


Find more Label Printers, Supplies, and Accessories on pages 367 to 373. 


36UT30 
БЛ 
60KV21 ie 
60PX99 nm SignMaker 
it VnM8 Desktop Label 
муп Signmaker Printer and Supplies 
= = Multi-color printing capability Printer offers a monochrome 
VnM4 Pro and NEO 4x Desktop » Uses thermal transfer LCD and QWERTY keyboard 
Label Printers and Supplies print technology input method. For use with 
a Single color printing capability VnM4 Pro—Printer is easy to use plus = Barcode capable continuous and die-cut 
» Use thermal transfer print technology offers 10 built-in templates including OSHA/ | = PC connectivity І labels. Includes а USB cable. 
» Barcode capable ANSI, GHS, Lockout Tagout, RTK, and more. = 300 dpi printer head resolution Continuous label rolls are 
n Р "n n 1 1 "n, H 1 
= 203 dpi printer head resolution Includes starter supplies. » Min. Label length is 4"; vinyl material. 
= Min. Label length is 1"; Max. NEO-4x—Creates shelf and floor labels for | Мах. Label width is 9 in 
Label width is 4 in ОЅНА/АМІ, 5S, and more quickly and easily. | " Max. print speed of 5 in/sec 
i j j j Item 
Use for small or medium custom signs and Includes Bartender UltraLite Label Design Application Built-In Label Templates No. 
labels. Include a USB cable. software. Continuous and precut label Desktop Lahel Printer 
lis are vinyl material. Automotive, Barcode ANSI Signs, Arc Flash, Barcode, Chemical 
noe ale улу тапа Labeling, Facility Safety ID Labels, Header Signs, Pipe Marker, VnM8 Apps 361130 
Мах. Мах. Д i i 
Mode of Print Lines X Printer Пет PA CHOOSE. hnnan Ribbon tom 
Operation Application Speed of Print Series No. x = 9 : 
Desktop Label Printers Single Color Thermal Transfer Ribbon 
PC STET Black, White 6 ^in 984 ft J2310 
Standalone ` Facility Safety ID 2 to 8 in/sec 5 VnM4 60KV21 Black, White 8 A6 in 984 ft J2309 
Aerospace, Automotive, Barcode Labeling, Cable Single Color Thermal Transfer Ribbon for Reflective Tape 
PC Connected 274 Wire, Data and Telecommunications, Facility 5 пузе 20  NEO-Ax 60PX99 White 6 y^ in 984 ft 360014 
Safety ID, Government, Industrial, Laboratory ID, White 8 %6 in 984 ft 36UU20 
Military, Marine Industries, OSHA/ANSI Labeling, 5S > CHOOSE: > CHOOSE: Roll Item 
P CHOOSE: Ribbon Ribbon Item Label Color Roll Width — Length No. 
Ribbon Color Width Length No. Continuous Label Rolls 
Single Color Thermal Transfer Ribbon Black, Blue, Brown, Clear, Gray, Green, Fin 150 12297 
Black, Blue, Green, Red, White 495 ii 984 ft J2296 Orange, Red, White, Yellow 
Single Color Thermal Transfer Ribbon for Reflective Tape Black, Blue, Clear, Gray, Green, 5in 150 J2299 
White 4 982 in 984 ft 36UU11 " Ee. Red, White, yellow, 
" ; ack, Blue, Brown, Clear, Gray, Green, қ 
Label Color Roll Width Length NR в; Drange, Red, White, Yelow е ЗЕ. 
Continuous Label Rolls a Hx pur "Red White, Yellow 9^ 7in 150 12303 
n Black, Blue, Clear, Gray, Green, - 
Black, Blue, Brown, Clear, Green, Gray, 2in 150 ft J2290 Orange, Red, White, Yellow 8 in 150 12305 
range, Red, White, Yellow 3in 150ft 12292 Black, Blue Brown Clear, Gray, Green A 
В В . “іп 150 ft J2294 Orange, Red, White, Yellow эп 150 12307 
Continuous Lahel Rolls with Permanent Adhesive Беча Continuous Label Rolls with Permanent Adhesive 
Black, Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow 1in, 4 in, 2 in, 3 in 15 ft J1687 Black, Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow 4in 75 ft J2298 
> CHOOSE: Label Label Label Item Black, Red, White, Yellow 5 in 75 fi J2300 
Label Type Color H w No. Red, White, Yellow 6in 75 fl J2302 
Precut Label Rolls Blue, Red, White, Yellow 7in 75 fi J2304 
қ White 2in 3in 45801 Red, White, Yellow 8in 15ft J2306 
(1), (2), (8), or (4) Diamond Decals White біп 4 in J5802 Blue, Red, White, Yellow біп 758 10308 


з BRADY. 
aawa ВВРЗ5 and BBP37 Desktop Label Printers 


= Multi-color printing capability Printers have a color touchscreen display and 

= Use thermal transfer print technology а QWERTY keyboard. Built-in templates include 

= Barcode capable Arc Flash, Circle Gauge, Custom Labels, General 

= Standalone or PC connectivity Templates, GHS/CLP, Gradient Scale, Pipe Marker, 

= 300 dpi printer head resolution PreMade Labels, Right-to-Know, Tags, and WHMIS. For 

= Min./Max. font size 4 to 250 pt. use with continuous tapes and die cut labels. Feature 

= Min. Label width is 1⁄2"; 240 MB memory, (664) symbols, (95) special charac- 
Max. Label width is 4" ters, auto label set up, auto shut off, GHS/CLP, import 

= Max. print speed of 5 in/sec fonts and graphics, linear and 2D barcode symbolo- 

= Max. 600 labels per day gies, plus QuickLabel. Both models include printer, 


аказ cleaning kit, USB cable, апа Brady WorkStation Safety 


& Facility Identification Software Suite. 


Item 

Application Cutter Type Printer Series No. 
Desktop Lahel Printers п Б 
Cold-Temperature Labeling, Equipment Automatic BBP35 40AW42 
ID, Facility Safety ID XY Cutter BBP37 40AW43 


1904 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
hhh 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Label Printers & Supplies 


Find more Label Printers, Supplies, and Accessories on pages 367 to 373. 


54YN75 


52 BRADY. 

BradyPrinter 
i3300 Desktop 
Label Printers 


ie BRADY. 


BradyPrinter 
S3100 Desktop 
Label Printer 


= Single color printing capability » Max. print speed of 4 in/sec » Single color printing capability Color touchscreen display with 
= Use thermal transfer print technology = Max. 3,000 labels per day = Uses thermal transfer QWERTY keyboard. For use with 
= Barcode capable » Automatic cutter print technology continuous tapes and die cut labels. 
= PC connectivity . Color touchscreen display and input method. | а Barcode capable Includes (1) BradyS3100-W with 
= 300 dpi printer head resolution For use with continuous tapes and die cut в Standalone or PC connectivity Wi-Fi (53100-W), cleaning Kit, (1) 
= Min./Max. font size 4 to 100 pt. labels. Features automatic label format- = 300 dpi printer head resolution documentation holder, (1) network 
= Min. Label width is 74"; Max. ting and indoor/outdoor label durability. » Min./Max. font size card, (1) stylus, (1) USB cable, and 
Label width is 474" Compatible with Brady WorkStation software. 4 to 250 pt. Brady WorkStation Safety & Facility 
Built-In Label Нет = Min. Label width is 12"; Identification Software Suite. Built-in 
ИРНЕН po cation Includes Templates No. Max. Label width is 414" label templates Arc Flash, Custom 
Asset Tracking, Barcode Labeling, Cable and (1) Bradyi3300 with Wi-Fi = Max. print speed of 3 in/sec Labels, General Templates, GHS/CLP, 
caire, Circuit Poard Labeling, Component and (149552), Cleaning Kit, : = Max. 600 labels per day Pipe Marker, PreMade Labels, Right- 
quipment Labeling, Data and Telecommunications, (1) Product CD with User Not Applicable 54ҮМ75 Aut ti tt to-K T d WHMIS 
Electrical, Facility Safety ID, General ID, Manual, (1) USB Cable = Automatic cutter 0-AnoW, lags, ап . 
Hazard Communication ID, Laboratory ID } Item 
Desktop Lahel Printer Kits Application Features No. 


Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Data 
and Telecommunications, Electrical, Facility 
Safety ID, Hazard Communication ID, Inventory 


Desktop Label Printer _ , um 
Not Applicable 54ҮМ76 Component and Equipment DELETE, 13 Different Materials, 16 Different 


Cleaning Kit, (1) Product Labeling, Electrical, Facility Colors, 8 Print Ribbon Colors, Drag 
parent Label. Cable and' bo Board CD with reset Manual, Safety ID, General ID, n Drop Technology, RTK and WHMIS 6XGX4 
Labeling, Data and Telecommunications, Electrical, (1) USB Cable Custom Labels, 54YN77 Hazard Communication ID hemical Labels and Pipe Markers 
Facility Safety ID, Hazard Communication ID, Pipe Marker 
Inventory and Inspection Labeling, Laboratory ID 
Label Roll Cartridges and Ribbon for кэ BRADY. 
Н Lo, ] 
BBP35, BBP37, 13300, and S3100 = BRADY. | BradyJet J2000 
P CHOOSE Ribbon Ribbon Ribbon Item D kt L b І 
Ribbon Color Width Length Formulation Мо. 
Single Color Thermal Transfer Ribbon А Р " es op а е 
В!аск 4%ein 2008 Wax/Resin 6Х622 
Black 4 Ув іп 2008 Resin 6Х074. Printers and 
Black 4*94sin 2008 Resin 21U479 H 
Black AWisin 200ft Resin 21478 Supplies 22565 
White 4%ein  200ft Resin 6XGZ3 "m "m А ЕРЕН 
— Black, Blue. cree, Orage, Red, White, Yellow 4%cin 2008 ^ Resin 08802 | = Full color printing capability Printers have a backlit display. 
o-Color Thermal Transfer Ribbon inki i i i j 
Black/Red, Black/Yellow, Black/Blue, Black/Orange, Black/Green 4%sin 200ft Resin 088 |" Use inkjet print technology Include ink cartridge, material 
Four-Color Thermal Transfer Ribbon TENE re = _ 8 | = Barcode capable roll for printhead alignment 
Black/Blue/Red/Yellow, Black/Blue/Orange/Red, Black/Blue/Green/Red 4*win 2008 Resin 42588 | PC connectivity only, and USB Cable. Change 
> CHOOSE: Material/ Roll Roll Item та А н a : 
Lahel Color Finish Width Length Мо. = 4,800 dpi printer head resolution ink cartridge in less than 10 
Continuous Lahel Rolls with Лорана Permanent Adhesive = Min./Max. font size 8 to 72 pt. seconds; change labels in less 
Black, Blue, Brown, Clear, Gold, Gray, Green, Vinyl/G Wi 100 68307 : i ie 34" 
Grange Purple, Red; White, Yellow inyl/Gloss ^ in = Min. Label width is 4"; than 20 seconds. Offer a GHS 
Black, bow ШОШ in ваг, Green, Ochre, Orange; Polyester/Gloss Ysin 1001 68312 Max. Label width is 4" built-in label template. For use 
Black, Blue, Brown, Clear, Gold, Gray, Green, Viny/Gloss VAR 100 ваза |" Max. 3,000 labels per day with continuous tapes and die 
Orange, Purp e, Red, White, Yellow _ 1 Е 
Whi | tow ала я TWR 3 cms |" Automatic cutter cut labels © 
Black, Blue, Brown, Clear, Green, Ochre, Orange, Polyester/Gloss i ax. 
Fink, Purple, Red, Yan, White, Yellow ш. ы Application Included Software Soest М 
ae ра Clea, Gray, Бок. aren, Viny/Glos | 2Иіп 1000 68309 Desktop Label Printer —— CETUR А 
Black, Blue, Brown, Clear, Green, Gray, Orche, 7 ndustrial Labeling, rady WorkStation i 
Orange, Pink, Purple, Red, Tan, White, Yellow Polyester/Gloss 2 /біп 100 68314 and Chemical Labeling Basic Design Suite 2 51/566-493Р65 
hite, Yellow 2%in 100 58320 Wes EST PETRI m З 
White, Yellow Vinyl/Gloss 3 in 100 G8311 1 " i i 
White G Polyester/6loss ЕШ 100 SUNEG Fac Safety D. Cena азата кз Ла а л, 
ШИШЕ Red. НА ША pareen; Vinyl/Gloss 4in 100 G8310 Communication ID, Laboratory ID Identification Suite 4іп/гес 493P67 
Black, Blue, Brown, Clear, Green, Ochre, Orange, Ain 100 68315 . Item 
Pink, Purple, Red, Tan, White, Yellow Polyester/Gloss ~ Ink Color Formulation No. 
White, Yellow 4in 1008 68321 | Ink Cartridge Replacement zs 
Continuous Label Rolls with Permanent Adhesive | Cyan, Magenta, Yellow Liquid Ink 493P68 
Orange, ae Yellow Gloss 16 in 50f G8316 Lahel Material/ Label Label Labels Item 
Green Polyester/Gloss 1 іп 501 6XHC9 Col Finish H w per Roll No. 
Orange, Silver, Yellow Gloss 2 in 501 68317 Precutl Label Rolls with Permanent Adhesive x = 
Gre Polyester/Gloss 2 Vin 50 f 6XHDO White Vinyl/Matte 424 in 26/5 in 270 493R01 
Orange, Silver, Yellow Gloss 4 in 50f G8318 White y 6%» in 4% in 200 493R02 
Green Polyester/Gloss 4in 50f 6XHD1 White 312 in 21/5 in 340 493R03 
Continuous Label Rolls with Removable & Repositionable Adhesive н nr White Polyester/Matte 42/4 in 26764 in 270 493R04 
White, Yellow Yo in 100 68323 White 63% in 4% in 340 493R05 
White, Yellow Vinyl/Gloss T%in 100 68324 White Vinyl/Matte 315 in 21/5 in 340 493P99 
White, Yellow y 2 in 1000 G8325 White Тіп Ti^ in 1,250 493P95 
White, Yellow 4 in 1000 68326 White Yin 2in 2,000 493P86 
Continuous Label Rolls without Adhesive—Magnetic Р = 3853 White Polypropylene/ YA in 2in 2.000 493P98 
White 2 іп 251 6XHA7 White Matte 3% in 21e in 340 56KH04 
Yellow Polyester/Gloss 2 іп 20 f 6XHA9 White 496 in 21546 in 270 56KH07 
White, Yellow 4 ^ in 251 68322 White 6% in 4¥ in 200 56KH08 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1905 


SAFETY Scan. Order. Done. = 


Prior Generation Printer Supplies Details on page А1. 


Yellow 
D9027 


з BRADY. l | ( 
MiniMark Label Printer 12c7se F0285 
Ribbon Cartridges 

and Label Rolls 


Green 
D9025 


Fresh supplies keep your thermal transfer 
MiniMark printer on the job. Ж y 
> CHOOSE: Mem Pkg. 4 4a — | 
Ribbon Color Size (WxL) No. Оуу. M g A) 
Single Color Thermal Transfer Ribbon Cartridges Yellow 1 ) 
For MiniMark Printers F9024 Ў 
Black, Blue, Green, Red, White 4 %c in x 290 ft D9025 2 
Black, White, Yellow 4 in x 290 ft 09029 2 ещ 
> CHOOSE: Material/ Roll Roll Item Pkg. 
Label Color Finish Width Length No. Qty. 
Continuous Label Rolls with Aggressive Permanent Adhesive 41F255 
For MiniMark Printers 78 BRADY. 
Black, Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow Twin 110ft D9053 1 E 9 
Black, Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow 2'4in 110 D9027 1 = 
Black, Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow 4in 1100 D9028 1 GlobalMark Ribbon and 
Black, Blue, Clear, Green, Red, White, Yellow Yin 100 D9026 1 = 
Orange iin 10f 1385 1 |L І Roll Cartri 
Red 1йїп 100ft 130804 1 ahe oll Ca dges e | 
White i 1%in 100ft 130803 1 Supplies are freshly manufactured to keep your GlobalMark printer in service. 
Yellow VM/P55 "jin 1008 1382 1 | Two- and Four-Color Label Printer Cartridges have a 8" L panels 
Green 2¥%in 100 130797 1 ` 
White 2⁄4in 100 13C794 1 > CHOOSE: > Item 
Yellow 274in 1000 13C703 1 : Ribbon Color — Size (WxL) No. 
Green 4in 100 130789 1 Single Color Thermal Transfer Ribbon Cartridges 
White 4in 100 136788 1 For GlobalMark 2 Industrial Label Maker 
Yellow 4in 100 130785 1 Black, Blue, Cyan, Green, Orange, Red, White, Yellow 4 35» in x 200 ft D9031 


Two-Color Thermal Transfer Ribbon Cartridges 
For GlobalMark 2 Color and Cut Industrial Label Maker, 
GlobalMark 2 Multicolor Industrial Label Maker 
Green/Red, Black/Orange, Black/Red, Black/ 
Yellow, Black/Blue, Black/Green 
Four-Color Thermal Transfer Ribbon Cartridges 
Black/Blue/Orange/Red, Black/Blue/Green/ ; 
Red, Black/Blue/Red/Yellow Juminxe0DT . 19034 
»СН005Е: Label Roll Roll Item 
Label Color Material/Finish Width Length No. 
Continuous Label Rolls with Aggressive Permanent Adhesive 
For GlobalMark Printers 


Black, Blue, Brown, Clear, Gray, Green, 


"—- 
Black/Yellow 4 352 in x 200 ft D9032 


F8477 


Vin 100 F0286 


- Vinyl/Gloss 1%in 100 F0285 
Orange, Purple, Red, White, Yellow ДЛТ 100 F0284 
Blue, Pink 2 “in 100 F0284 
Black, Blue, Clear, Green, Polyester/Gloss ; 
Orange, Red, White, Yellow i 2%in 100 Е0288 
OH BRADY. White, Yellow Зіп 100 F9165 
һа E Black, Blue, Brown, Clear, Gray, Green, Vinyl/Gloss 4 in 100 F0283 
Orange, Purple, Red, White, Yellow 
IDXPERT and LABXPERT Blue, Pink 4in 100 F0283 
Black, Blue, Clear, Green, Polyester/Gloss 


Orange, Red, White, Yellow ain 101 Ғ0287 


Continuous Label Rolls with Removable & Repositionable Adhesive 
2⁄4in 100 F9024 


Label Roll Cartridges 


Get the accessories you need to keep your 


thermal transfer printers working properly. White, Yellow Vinyl/Gloss iin 100 F9025 
Lahel Material/ Label Label Item 
> CHOOSE: Material/ Label Roll Roll Item Legend Color Finish H Ww No. 
Label Color Finish w Width Length No. Precut Label Roll Cartridges with Aggressive Permanent Adhesive 
Continuous Label Roll Cartridges with Aggressive Permanent Adhesive For GlobalMark 2 Printers 
For IDXPERT and LABXPERT Label Printers Blank White 4in 6% in 41F249 
Blue, White, Yellow V in Vb in 30 ft F8477 Blank Yellow. 4in 63^ in 41F250 
Blue, Clear, Green, Orange, Red, White, Yellow tin Tin 30ft F8492 Caution (Picto) 4in 6% in 41F253 
Blue, Green, Red, White, Yellow twin 1%in 30 ft F8493 Caution Vinyl/Gloss 4in 6% in 41F254 
Blue Viny/Gloss ^in 19mm 300 144450 Danger (Picto) Whi y 4 in 6% in 41F251 
Clear y Жіп іп 30ft 144452 Danger m Jin 6% in 41F252 
Red 3A in 19 in 30% — 14M53 Notice 4in 6% in 41F256 
White Зд in 19 in 30ft — 14A455 Warning (Picto) 4in 6% in 41F255 
Yellow 3 in 19 іп 30% — 14M56 For GlobalMark Printers 
Label Material/ Label Label Labels Item Blank Yellow 21A in 3% in 41F242 
Color Finish H w per Roll No. Caution (Picto) White 2% in 3% in 41F245 
Precut Label Roll Cartridges with Permanent Adhesive Caution Yellow 2% in 3% in 41F246 
For IDXPERT and LABXPERT Label Printers Danger (Picto) Vinyl/Gloss 2% in 3% in 41F243 
Black/White Nylon/Matte 36 in 36 in 300 4EE41 Danger 2% in 3% in 41F244 
y Ve in Ve in 300 4EE42 Notice White 2% in 3% in 41F248 
For LABXPERT-KEY, XPERT-KEY Printers Warning (Picto) 2% in 3% in 41F247 
Yin Yin 275 4EE39 Blank 2% in 3% in 41F241 
Yellow Nylon/Matte VAT 994; in 250 4ЕЕ40 Precut Tag Rolls without Adhesive 
For LABXPERT-KEY Printers _ Caution (Picto) 3% in 5% in 41F239 
Yellow Polyester/Matte 2% in ?3/ in 350 4EE47 Danger (Picto А 3% іп 5% in 41237 
For LABXPERT Printers Danger mes White Polyester/Gloss — Syin 5⁄ain 41Е238 
Yellow Nylon/Matte 36 in lin 300 1ANB4 Blank 5% in 3% in 41F240 
1906 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Training 


Vocational Hands-On Training Systems CLEARNLABD 


These panels allow students to learn, practice, and develop their job skills 
through this hands-on process. Each system includes hands-on training 
panels, student workbooks, printable PDF PowerPoint Presentations, and 
instructor guidebooks. For the engineering, maintenance, service, and 


technical fields. Item 
Description No. 
Electrical Mechatronic Training 
Allen Bradley PLC Training System 52JR65 
Allen Bradley VFD Training System 52JR67 
Motor Controls Training System 52JR63 
Electrical Wiring Training System 52JR68 
Electrical Wiring Training System, PK 6 52JR93 
Magic Motor Training System 52JR70 
PLC Training System " 5 52JR64 
Portable Allen Bradley PLC Training System 
with Programmable Logic Controller á 52JR84 
Portable Allen Bradley VFD Training System 52JR86 
with Variable Frequency Drive 
Portable Motor Controls Training System 52JR82 
VFD Training System 52JR66 52JR84 
Lockout/Tagout Safety Training 
Lockout/Tagout Training System 52JR69 52JR87 
Portable Lockout/Tagout raining System 52JR87 
assroom Vocational Training Set 
with Allen Bradley & ТОТО S2JRT3 524865 
Wheeled Cart 
Training System Cart 52JR71 
Safety and Regulatory Compliance Training МАНСОМ 


DVD kits include DVD program, employee quiz, training certificate, 5 posters, 
and 30 employee booklets. DVD programs are packaged in a 3-ring binder 
with instructor's guide, DVD, reproducible scheduling and attendance forms, 
employee quiz, and training certificate. 
DVD KITS DVD PROGRAMS 


DVD KITS |DVD PROGRAMS Item Item 
s Item Item Description No. No. 
Description No. No. General Safety (Cont.) "5 
General Safety Office Safety — 3YLJ1 DVD Program DVD Kit 
Accident Investigation 6GWF9 6GWJ1 Rigging Safety 6GWG9 6GWK1 6GWP9 6GWH3 
Back Safety = 3YLET Safety Housekeeping and 3YLC7 3YLJ3 
Compressed Gas Cylinders — 3YLE3 Accident Prevention 
Crane Safety - 6GWJ5 Safety Orientation 3YLC9 3YLJ5 DVD KITS DVD PROGRAMS 
Driving Safety — 3YLES Safety Showers and Eye Washes | 3YLD2 - e Нет Нет 
Drug and Alcohol Abuse BYKX4 3YLE7 Slips, Trips & Falls 6GWH2 6GWK4 Description No. No. 
for Employees Welding Safety 6GWH4 6GWK6 Construction Safety _ 
Electrical Safety = 3YLF2 Winter Safety 6GWH6 = Eye Safety-Construction _ = 6GWU6 
Eye Safety ЗҮК21 3YLF8 Workplace Harassment 6GWLO Fall Protection-Construction | = SGWU7 
Fall Protection = 3YLG1 in the Office = Hand & Power Tool-Construction = 6GWUS 
ndustrial Fire Prevention ЗҮК27 3YLG3 Workplace Stress — 6б\\ 1 Heat Stress-Construction = SGWX1 
Fire Prevention in Ей 6GWJ7 Workplace Violence 6GWJO 6GWL2 Ladder Safety = 6GWX2 
Healthcare Facilities OSHA and DOT Compliance Item 
Fire Extinguishers 6GWH3 6GWK5 Asbestos Awareness 6GWL3 6GWN9 Description No. 
First Aid = 3YLG7 Bloodborne Pathogens in _ 6GWPO HAZWOPER - DVD Program 
Hand and Power Tool Safety — 3YLG9 Commercial and Industrial HAZWOPER - 40 Hr. Training 6GWZ1 
Hand, Wrist and Finger Safety 3YLA6G 3YLH2 Confined Space Entry 3YKP7 6GXC2 Laboratory Safety - DVD Programs 
Dealing with Hazardous Spills — 6GWJ6 DOT HAZMAT Safety Training — 31AZ90 Compressed Gas Cylinders in the Lab 6GWZ6 
Hazardous Materials Labels 6GWG7 6GWJ9 Forklift/Powered Industrial 3YKR1 6GWP1 Laboratory Hoods 6GWZ8 
Heat Stress — 3YLH4 Truck Safety Safety Data Sheets in the Laboratory 39F941 
ndustrial Ergonomics 3YKY4 3YLF4 OSHA Lead Standard for Industry — 6GWR4 Orientation to Lab Safety 6GXA0 
Ladder Safety — 3YLH6 Lockout/Tagout — 6GWP4 Preventing Contamination in the Lab 6GXA3 
Machine Guard Safety 6GWG8 6GWKO Personal Protective Equipment = 6GWP9 Safety Showers and Eyewashes in the Lab 6GXA5 
Material Handling Safety 3YLC3 3YLH8 Respiratory Safety — 6GWRO OSHA Formaldehyde 6GXA1 


1 LABELMASTER DA ACCUFORM. 
Safety Training and Reference Materials Ta 


Materials are used to maintain regulatory compliance, help improve productivity, and ensure safe 
working conditions. They provide quick reference through new pictograms and a safety data sheet 
(SDS) format for physical, health, and environmental hazards required by the HazCom GHS system. 
Book/Booklets—Provide information to help your employees navigate HazCom 201 2/GHS's clas- 
Sification and labeling standards. 

Posters and Wallet Cards—Easily convey the pictograms and safety data sheet (SDS) format for 
physical, health, and environmental hazards required by the HazCom Globally Harmonized System 


(GHS). Poster 45H627 includes a training card. 38W961 
Item Pkg. 
Description Subject Matter Language H w Brand No. Qty. 
Book/Booklets 
GHS Instructor Guide English % in 8in d.d. Keller 21EX09 1 
GHS Handbook Globally Harmonized System English 8%in 5%in JJ. Keller 21EX10 1 ы i 
GHS Handbook Spanish 8 йіп 5%in J.J. Keller 21EX14 1 Ф Майе Easier 
Posters 
Training Chart Globally Harmonized System English 11іп 8%in LabelMaster 45H627 1 
Wall Chart English 18in 24іп GHS Safety 10Х328 1 
Wall Chart Chemical Safety English 24in  36in GHS Safety 10Х329 1 
Wall Chart English 24in  36in GHS Safety 10Х327 1 
GHS Poster Global Harmonized System English 17і! 22іп Accuform 38W961 1 
GHS Poster Globally Harmonized English 20in  26in J.J. Keller 49VR98 1 
GHS Poster System Pictograms English, Spanish 20іп 24іп J.J. Keller 49VT01 1 
Right To'Know Safety Safety Data Sheets English 22in 28іп Accuform 38W962 1 
Wallet Cards Е Е 
GHS Wallet Card u А English 4М\п 3%in JJ. Keller 21EX11 10 
Wallet Card Globally Harmonized System English 2%in 3%in LabelMaster 459629 25 21EX10 10X331 
Wallet Card Chemical Safety English 4%in 2%in GHSSafety 10X331 50 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1907 


Safety Training 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Safety Training DVDs marcom $ (2) 
— Jin | J.J. Keller i HazGom — 
Videos with computer graphics include a link to pred What You Need T Know 
download printable tests and leader guides for eL 
training and compliance. [rio Rests 
Item Item 
, Description Language Brand No. Description Language Brand No. PONSI 
Aerial Lifts Englis| Marcom 31AZ78 Forklift Safety English, Spanish J.J. Keller 490798 
Chemical/HAZMAT ; HazCom English J.J. Keller 21EX07 
Training English J.J. Keller 490792 Material Handling/ Enalish J.J. Keller 490T95 mme à 
Confined Space Entry Spanish Marcom  31AZ80 Lifting Safety 9 id 3 
DOT HAZMAT ; Personal Protection ; Е 
General Awareness English Marcom | 31AZ89 Equipment English Marcom 6GWY3 22 
DOT HAZMAT i Scissor Lifts English Marcom — 31AZ79 re" 
Safety Training English Marcom 314790 -Scissor Lifts Spanish Marcom 31AZ81 21EX07 AEA УЫ 
Fall Prevention А Spill Response Training English Pig 457Х31 
and Protection English J.J. Keller 490002 orkplace Safety English Marcom  6GWH9 452Х31 


Visit https://www.grainger.com/content/ehs-digital-solutions or 
contact your Grainger Representative to learn more about our safety 
management tools and courses and begin your subscription. 


Grainger EH&S Digital Solutions 


Get fast, easy solutions to manage, track, and maintain workplace environ- 
mental, health and safety activity from your computer. Designed to help reduce 
injuries, accidents, and associated costs. Tools include: 


Learning Management System (LMS) for administering and tracking safety 
training and documents. 


Specialized Online Training courses that meet current safety standards and 
regulations. 


Safety Data Sheet (SDS) Management for site-specific SDS and Globally 
Harmonized System (GHS) requirements. 


Safety Assessment and Compliance Monitoring platform with reports and 
smart forms for actionable findings and corrective recommendations. 


Incident and Inspection Management software that monitors the complete 
life cycle of all incidents and provides insight into potential incidents. 


Occupational Health Tracking of audiometric and pulmonary test data, as 
well as respirator medical clearance. 


Item 
Item Нет Description No 
Description No. Description No. н н Э 
Learning Management, Training, and Templates Specialized Online Training (Cont.) Sefely — Monitoring Cont.) as 
Learning Management System—1 20X166 IOHSA Bloodborne Pathogen Training 20X391 Audit. Hospita 5450 Beds—1 Year 20X249 
Administrator, 1 Year Red Cross Train the Trainer на 20X420 Audit. Hospita "500 Beds—1 Year 20X250 
Learning Management System—1 User, 1 Year 20X167 Severe/Life Threatening Bleed Training _ 20X421 Audit, Hospital, 750 Beds—t Year 20X251 
Unlimited Safety Training—1 User, 1 Year 57772 Emergency Oxygen Administration Training 20X422 Audit. Hospital -1000 Beds—1 Year 20X252 
Unlimited Video-Based Training—1 User, 1 Year 20X234 Active Violence/ Armed Intruder Training 20X423 Audit. Hospital, 1250 Beds—1 Year 20X253 
Unlimited DOT Training—1 User, 1 Year 5ZZY3 SDS Management Audit. Hospital, 1500 Beds—1 Year 20X254 
Specialized Online Training Standard SDS Vault—1 20X236 Audit Healthcare. 1 MOB—1 Year 20X255 
SHA 10-Hour Construction Safety Training 57776 Administrator, 1 Site, 1 Year Audit Healthcare t Practice—t Year 20X256 
HAZWOPER 8-Hour Refresher Training 57775 Standard SDS Vault—Additional 20X237 Audit Nursing Homes, 100 Beds—1 Year 20X257 
OSHA 10-Hour General Industry Safety Training 57777 Administrator, 1 Year - Audit. Nursing Homes. 150 Beds—1 Year 20X258 
OSHA 30-Hour Construction Safety Training 52228 Standard SDS Vault —Add 100 SDS Capacity 20X238 ‘Audit. Nursing Homes. 200 Beds—1 Year 20X259 
NFPA 70E Electrical Training, 5 Modules 57779 Safety Assessment & Compliance Monitoring ‘Audit. Nursing Homes. 250 Beds—t Year 20X260 
Red Cross First Aid BBP Training 20X381 Audit, General Industry—1 Site, 1 Year 20X303  AuditPRO, Life Sciences, 1 Site —1 Year 20X261 
Red Cross CPR/AED Training 20X382 Audit, College 0-5K Students—1 Site, 1 Year 20X239 Incident and Inspection Management 
Red Cross FA, AED, CPR, BBP Training 20X383 Audit, College 5K-20K Students—1 Site, 1 Year 20X240 SPS Location Administrator—1 User, 1 Year 20X311 
Red Cross CPR/AED Blended Training 20X384 Audit, College over 20K Students—1 Site, 1 Year 20X241 SPS Enterprise Administrator—t User, 1 Year 20Y314 
Red Cross FA, AED, CPR, BBP Blended 20X385 Audit, C.C. 0-10K Students—1 Site, 1 Year 20X242 SPS System Administrator—1 User 1 Vear 20X315 
OHSA AED/CPR Training 20X386 Audit, C.C. 10-50K Students—1 Site, 1 Year 20X243 SPS Individual Access-—1 User. 1 Year 20X313 
OHSA FA, AED, CPR, BBP Infant Adult 20X387 Audit, C.C. over 50K Students—1 Site, 1 Year 20X244 SPS Group Access—1 Group 1 Year 20X312 
OHSA FA, CPR, BBP, AED 20X388 Audit, Edu K-12, 1 District—1 Year 20X245 Occupational Health Tracking 
OHSA FA/BBP Training 20X389 Audit, Edu K-12, 1 School—1 Year 20X246 Respirator Medical Clearance—1 Evaluation 20X316 
OHSA AED Training 20X390 Audit, Hospital, 100 Beds—1 Year 20X247 Audiogram Entry—1 Exam 20X317 
PFT— Exam 20X318 


Grainger Online Services are provided by Grainger Safety Services Inc., an affiliate of W.W. Grainger Inc. 


Visual Lockout Procedure Authoring Service 


Maintain standards, compliance, and workplace What You Get 

safety with clear, machine-specific lockout/tagout д binder of laminated point-of-use procedures, 
instructions tailored to your facility. This service along with digital copies and a standardized 
provides a complete set of the required written shut- template for ongoing updates to maintain 
down procedures for equipment in your facility. compliance with Lockout Tagout Standard 
How It Works 1910.147. 

Brady field engineers gather machine-specific infor- Note: А separate Visual Lockout Procedure 
mation and install color-coded energy tags on power Installation Service is available; contact your 
sources at your site. The Type 1 procedures they Grainger Representative for more information. 


produce have clear, step-by-step lockout instruc- Procedure Item 

tions, equipment photos, and energy points, to help Aly. opin 
ensure employees can correctly and consistently 80 20X109 
lock out equipment to avoid unexpected electrical T SORITO 
energization or startup. 500 20X112 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Circuit Breaker Lockouts 
© BRADY. Б Master, аг 
Circuit Breaker Lockouts 


» Padlocks and lockout tags not included 48KV12 


Prevent accidental engagement of electrical circuits during maintenance. 


3T986 


Single-Pole Breaker Lockouts—Used to lock out circuit breakers with a standard 
toggle switch. Snap-on models work on breakers with holes in the side of the switch. 
Bar clamp or clamp-on models work on switches with or without holes. Use cleats 
with clamp-on lockout to assure positive restraint for breakers with long sliding switch 
throws. 


Multipole Breaker Lockouts—For use on common trip circuit breakers that have 
two or more switches joined by a tie bar. 1D671 uses thumbwheel for secure fit on 
extra-wide range of breaker sizes. 3WNZ1 kit includes 1 Lockout Pouch, 1 Multipole 
Circuit Breaker, 1 No-Hole Circuit Breaker, 277V, 1 No-Hole Circuit Breaker, 480/600V, 
1 Single-Pole Circuit Breaker, and 2 Lockout Tags. 


Oversized Breaker Lockouts—Fit breaker switches up to 21⁄4" wide and 76" thick. 


3-Phase Breaker Lockout—Works on single-, double-, and triple-pole circuit break- 1TDB2 
ers. Fits over switch; no holes required. Tighten with screwdriver (not included) and 
secure with padlock. 


DIN-Style Miniature Breaker Lockouts—Breakers are designed to mount to DIN 
rails. 3 styles; pin-in, pin-out, and tie bar. All pin-in and pin-out styles are used with 
single or multipole breakers. Pin-out style comes in standard and wide size. 2VU37 is 
used with multipole breakers that have a tie bar. 


Circuit Breaker Lockouts—Properly lock all types of circuit breaker locations. Use 
2XU96 for breakers that have a hole in the switch tongue. 2XU97 is for breakers that 
do not have a hole in the switch tongue. 2CJL3 Flexible Cable Shackle includes steel 
padlock with 5" steel cable. Numerous key changes minimize key duplication. 


Blocking Bar Lockout—Installs to electrical panel in minutes. Use red arm to lock in 
Off position, or green bar to lock in On position. Includes two 4" L mounting rails, one 
7%" L red blocking bar, one 735" L green blocking bar, and 3 alcohol wipes. 


Circuit Max. 


Lockout Breaker Shackle ltem Pkg. 
_ Туре Voltage Dia. Brand No. Qty. 
Single-Pole Breaker Lockouts 
Snap-On for Breakers %6 in W x % in L 120 %2 in Brady — 3TM51 1 
Snap-On for Breakers with Hole 120 %2 in Brady 3T986 6 
Clamp-On Lockout with Screw 120/240 %zin Condor 48К/26 1 
Bar Clamp Lockout _ 120/240___%әп Condor 48К/12 1 
Clamp-On for Toggles up to /2 in W 120/277 96 in Brady 5TB12 1 
Clamp-On for Single-Pole 120/277  9$in Brady 37М49 1 3TM25 5TB13 
Clamp-On for Breakers %6 in W x % in L 120/277 352 in Brady 67783 1 
Clamp-On for Tall Breaker Toggles 120/277 %zin_ Master Lock 1TDB1 1 
Clamp-On for Standard Tie Bars 120/277 ^ %2in MasterLock 1TDB2 1 
Clamp-On Set, Includes 1 each of 1TDB1 and 1TDB2 — 120/277 %оіп Мавіег Lock 2CJK2 1 
Clamp-On for Single and Multi-Pole Breakers 120/277  9$in Brady 2АП54 6 
Clamp-On Breaker Lockout with Cleat 120/277 952 in Brady — 15Y513 1 
Clamp-On for Breakers %6 in W x % in L 480/600 92 in Brady 61784 1 
Clamp-On for Single and Multi-Pole Breakers 480/600 %2 in Brady 147011 6 
Clamp-On Breaker Lockout with Cleat 480/600 ^ 95» in Brady 15Ү512 1 
Multipole Breaker Lockouts 
Bar Clamp Lockout 120/240 %2 in Condor 48KV13 1 
Snap-On 120/277 аә іп Brady 37М51 1 
Clamp-On 120/277 %2 in Brady 6U839 1 
Clamp-On 120/277 зіп Brady 10671 6 ‹ 
Tie-Bar 120/277 %-гіп Brady 15Ү515 1 2VU32 2VU37 
Circuit Breaker Lockout Kit 277/480/600 -- Brady — 3WNZ1 1 
Oversized Breaker Lockouts 
Clamp-On 480/600 %2 in Brady 3TM33 1 
Clamp-On 480/600 ^ 95» in Brady — 3TM25 6 
3-Phase Breaker Lockouts 
Clamp-On 120/277 % in Brady 5ТВ1: 1 
DIN-Style Miniature Breaker Lockouts 
Pin-In, Standard 120/277 %e in Brady 21033 1 
Pin-Out, Standard 120/277 952 in Brady 21032 1 
Pin-Out, Standard 120/277 9% іп Brady ЗММХ8 6 
Pin-Out, Standard 120/277 іп  MasterLock 4EMYG 1 
Pin-Out, Wide 120/277 %2 in Brady 2/035 1 
Ріп-Оші, Wide 120/277 іп Master Lock 4EMY7 1 
Tie Bar 120/277 %2 in Brady 2VU37 1 
Circuit Breaker Lockouts ae: Я | 
Snap-On Lockout with 2-ft. Nylon Cable 120 352 in Brady 2XU96 1 
Clamp-On Lockout with 2-ft. Nylon Cable 120 35 in Brady 2XU97 1 
Rail Lockout 120 %e in Condor  48KV15 1 
Flexible Cable Shackle with Padlock 120/277 ^ 95in MasterLock 2CJL3 1 
Slide-On Lockout with VHB Industrial Bonding Tape 277/480/600 94e in Condor 48К/14 1 


3LY22 


Blocking Bar Lockout 
Breaker Panel 480/600 % іп Вгаду 31/22 1 (Breaker Lockout Sold Separately) 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1909 
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5: BRADY. Master, 
Electrical Lockout Devices 


Universal Plug Lockouts—Accommodate various Cinch Sack Plug Lockouts—Designed for over- 
cord diameters and high- and low-voltage plugs. Sized, awkward, and hard-to-reach connections. 
Accommodate up to 6 padlocks. 


48KV17 5T831 Small/Large Plug Lockouts—Devices accept lock 
or nylon tie to prevent a plug from being inserted Wall Switch Lockouts—Hinges open for unob- 
in a wall outlet. 3VAF2 can be used to lockout structed operation of switch. 
pneumatic male fittings attached to compressed air 


hases Emergency Stop Safety Covers—install over 
| push/pull or twist/release emergency stops. 
Plug Prong Lockouts—Use with existing lockout 


padlocks or lockout hasps with built-in lock. Pushi Button залау Covers—Compietely roer 


button to prevent access. 


Padlock Shackle Item 
Fits Max. Dia. Color Brand No. 
Universal Plug Lockouts 
Most 110 VAC Plugs with Cord Up to ¥% іп dia. 942 in Red Condor 48KV17 
Most 110 VAC Plugs with Cord Up to 37 in dia. 37/100 in Yellow Condor 437R61 
Up to 1% in Dia. Cord and 2% in L Plugs, 110/220V 31/100 in Yellow Brady 5ТВ29 
Up to З in Dia. Cord and 5% in L Plugs Ya in Yellow Brady 51831 
20, 30 and 60A Metallic and Non-Metallic Pin & ; 
Sleeve, Hubbellock and Twist-lock Plugs Vis in Yellow Brady 67880 
Small/Large Plug Lockouts 
48KV18 Up to % in Dia. Cord and 3 in L Plugs, 110V Asin Red Brady 2AM71 
Up to % in Dia. Cord and 3 in L Plugs, 110V Vo in Red Brady 41F294 
Up to 34 in Dia. Cord and 3% in L Plugs, 110/220V As in Red Master Lock 3VAE3 
Up to % in Dia. Cord and 6 in L Plugs, 220/500V As in Red Master Lock 3VAE4 
Up to 1 in Dia. Cord and 2% in L Plugs, 220/500V As in Red Brady 2AF60 
Up to 2% in Dia. X 434 in L with 1 in Cord Yellow. Brady 67858 
Up їо 3% in Dia. Cord and 5 in L Plugs s in Red Brady 3VAF2 
Plug Prong Lockouts 
110/120 Volt Plugs Js in Red Master Lock 2CJN7 
2-or 3-Pronged Plugs Ms in Red Brady 6AP32 
Cinch Sack Plug Lockouts 
Oversized Connections, 26 in H x 10 in Dia. Ain Red Master Lock 3WPF5 
Oversized Connections, 17 in H x 6% in Dia. Ya in Red Master Lock 1TDBS 
Wall Switch Lockouts 
Rocker/Toggle and Flat Paddle Switches %2 in Red Condor 48KV18 
Toggle/Paddle Switch s іп Red Master Lock 2CJK9 
Toggle Switch 95 in Clear Brady 5U715 
Toggle Switch 95 in Red Brady 15Y516 
Toggle Switch %2 in Red Brady 2АЕ98 * 
Emergency Stop Safety Covers 
IEC 20.5mm As in Silver Brady 3PDD9 
NEMA 30.5mm АШ Silver Brady 3PDE4 
Push-Button Safety Covers 
IEC 20.5mm, Steel/Acrylic As in Silver/Clear Brady 3PDE1 
NEMA 30.5mm, Acrylic Ys in Clear Brady 3PDE5 
30.5mm and 22.5mm, Polycarbonate s in Clear Master Lock 22A866 
* Pkg. of 6. 


БЕ BRADY. jme Master, 
Cable and Pneumatic Lockouts 


Tab- and Grip-Cinching Cable Lockouts— Retractable Cable Lockouts—Self-winding mechanism 
Cable cinches tight to provide better security automatically cinches the cable with the push of a button. 


than chains. 3MT22 allows you to squeeze Adjustable Cable Lockouts—Flexible for use on side- 


device to tighten cable, then insert your ; f NS 
Es by-side gate valve lockouts or multiple circuit breaker 
ND padlock to secure the handle. 5TA71 has a panels at the same time. 


LOCKOUT Aid j built-in loop to keep cable coiled for easy 

transport and storage. Pneumatic Lockouts—lsolate pneumatic devices 
without installing in-line lockout valves. No. 2CJN1 works 
with lockout hasps for multiple worker lockout. 


Cable Locking Padlock Shackle Item 
Description L Holes Max. Dia. Brand No. 

Tab-Cinching Cable Lockouts 

3ле in Dia. Vinyl Coated Steel 6ft 6 %2 in Brady 5TB14 
34e in Dia. Vinyl Coated Steel 10 ft 6 %2 in Brady 5TB15 
Grip-Cinching Cable Lockouts 

Ve in Dia. Galvanized Steel 6 ft 1 94 in Brady 3TM22 
Vs in Dia. Nylon 8ft 1 264 in Brady 61DU19 
%e in Dia. Vinyl Coated Steel 8 ft 4 %2 in Brady 5TA71 
Cinch Only For 5ТА71 No Cable 4 %ҙ in Brady 5TA72 
Retractable Cable Lockouts 

"йв in Dia. Vinyl Coated Steel 8 ft 6 %e in Brady 5TA69 
Me in Dia. Nylon 8ft 6 94» in Brady 5ТА90 
Adjustable Cable Lockouts 

¥ in Dia., Polycarbonate ft 4 % in Condor 48KV10 
Жіп Dia., Polycarbonate 6ft 4 %2 in Condor 48KV09 
Yin Dia., Polycarbonate 15 ft 4 94» in Condor 48KV11 
Әр in Dia., Plastic/Steel 3ft 4 Ae in Master Lock 391528 
3e in Dia., Plastic/Steel 6 ft 4 34e in Master Lock — 6ADF4 
35» in Dia., Plastic/Steel 15 ft 4 %2 in Master Lock — 6ADF5 
Pneumatic Lockouts 

YA in, % in, and % in Male Fittings — 6 94» in Brady 32617 
V in, 46 in, % in, "Ae in, v» in, 91в in, 96 іп,апа 131 in Male Fittings — 2 %2 in Master Lock — 2CJN1 
(7) Openings Ranging From %2 in to ^ in dia. — 1 % in Condor 48К/19 

48KV19 (7) Openings Ranging From 94e in to % in dia., Pkg. 6 = 1 % in Condor | 48KV20 
1910 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Valve Lockouts 


574 
Бэ BRADY. Master, 
Valve Lockouts 


Gate Valve Lockouts—Fit most round- 
handle gate valves. Nonadherent plastic 
construction resists chemicals and 
hot/cold temperatures. Brady models' 
knockout feature accommodates OS&Y or 
"rising stem" gate valves. 


Adjustable Ball Valve Lockouts— 
ЗТАРЗ, 2VU39, 3TAP1, and 3TAP2 сап 
also be used to lock valves open on pipes 
from 1⁄2" to 14" dia. 4EMY9 lockout is 
suitable for tight locations near pipes. 


48KV21 2CcJJ9 4EMY9 


Universal Ball Valve Lockout—Pouch- 
style with strapping and locking 
mechanism. Design removes handle 

and conceals valve stem, eliminating 
reactivation. 


Standard Ball Valve Lockouts— 1TDA9 
Designed for locking out quarter-turn ball 
valves with flat "dog-leg" handles. 1-pc. 
devices fit all major brand ball valves. 


Universal Valve Lockouts—Single 
device locks out most ball, butterfly, 
and gate valves. Industrial-grade steel 
and nylon construction is chemical- and 
corrosion-resistant. 


Plug Valve Lockouts—Compact 

and easy to use, effective for difficult- 
to-secure plug valves. Fit most 
manually-actuated plug valves. Durable 
and tamper resistant. 


Butterfly Valve Lockouts—Solvent- 


and chemical-resistant. Resist cracking 2CUNZ 
and abrasion. 
Gas Valve Lockouts—Protect against 
accidental valve opening. 2CJN2 fits all 
pressurized gas valves up to 3" dia. and AiF33G 
works with valve guard in place. 
Fits Handle Max. Max. No. Item Fits Handa Max. Max. No. Item 
Size Shackle Dia. of Padlocks Color Temp. Range Brand No. Size Shackle Dia. of Padlocks Color Temp. Range Brand No. 
Gate Valve Lockouts R Standard Ball Valve Lockouts | 
Tinto 275 in ie in 1 Red 0° to 250° F Condor 48KV21 ә in 8 Red -40° to 248° F Brad 51820 
Tinto 27 in 36 in 1 Red -25° to 200° F Brad 3BC82 — 35 in 1 Red — MasterLock 20JE33 
Tinto3 in Ye in 2 Red -50° to 350° F Master Lock 20.05 = %ҙ in 1 Red — Master Lock 20JE34 
Tin to 6% in Ain 4 Red -13* to 194° F Brady 4VJ29 — Ye in 0 Red -40° to 194° F Brady 447109 
Tinto 2% in Ув in 2 Red 0° to 175° F Brady ЗТАР4 - As in 0 Red -40° to 194° F Brady 447113 
Tin to 2% in 36 in 1 Yellow ^ -20*to 300° F Brad 15Ү672 Yi into 1 in Fin 6 Red -30° to 350° F Brady ЗА054 
2 in to 5 in Ув in 3 Red -50° to 350° F Маѕїег Lock 2CJJ6 1^ in to 3 in 3& in 8 Red -30° F to 350° F Brady 57821 
zhin to 5 in 7s in 3 Red 0: 0 Eaa Condor aa? Thin 10 3 in Win 7 Red — -30*Fto350^F Brady 5AT47 
into 5 in віп ed -25° to rady Ё 5 in to А “ane o 
2% in to 5 in 36 in 2 Red 0° to 175° Е. Brady ЗТАР5 9% in %in 2 Red 40° to 302° F Brady 8CPVO 
2% into 5 in % in 1 Blue -20° to 300^ F Brady 15Y668 10 in to 13 in 36 in 2 Red -40° to 302° F Brady 8CRJ7 
2% into 5 in Yin 1 Yellow ^ -20° to 300° F Brady 15Y673 Universal Valve Lockouts with 8-ft. Metal Cable 
4 in to 6% in Yc in 4 Red -50° to 350° F Master Lock ^ 2CJJ7 Tin 35 in 1 Red 0° to 250° F Brady 5ТА89 
5into6/2in Увіп 3 Red 0° to 250° F Condor 48KV23 1% їп 3o in 1 Red 0° to 250° F Brady 5ТА86 
Біпіо6%іп ¥in 1 Red -25° to 200° F Brady БАМАЗ Universal Valve Lockouts with 8-ft. Nylon Cable 
5 into 67 in 36 in 1 Red 0° to 175^ F Brady 3TAP6 iin 35» in 1 Red 0° to 250° F Brady 5ТА87 
біп 10 101п yis in 4 Red -50° to 350"F — Master Lock ^ 2CJJ8 1% in 35» in 1 Red 0* to 250° F Brady 5ТА88 
6%into {in “іп 1 Red -25* to 200^ F Brad 3AT46 Plug Valve Lockouts 
ЕШ to ТЕП yeu in 1 Red 35 0 АШЫ Master Lock zm | Rin 7 in 1 Red -25° to 200° F Brady ATWF7 
into 13 in ed -25° to rady Yee in to о е 
Adjustable Бай Valve Lockouts 4 E E p 136 in 198 in 1 Redi “ӘЛЕК Бан ЫМ 
5» in ed -20° to ondor 1% in to ; o o 
= - Yo in 1 - Rec - 2040 1807F = Condor н 48/25 2% Їй 36 in 1 Red -25° to 200° F Brady 4TWF9 
Y4 in to 4 in 352 in 1 Red/Black -70%10 350 aster Loc 2916 in to ; о о 
тю 2 т п 1 Yellow — 0^1o 175° F Brady 3TAP3 2% in %in L Red 250200: нау ATWG1 
a in 5 РДІ E in 1 Fed ZIN 0200F Masi arer EH ЕЛГА valve Lockouts 
іп to 27 in в in ed to 175 rady & in to 2% А “one о 
i into 2 ІП % ІП 4 ge 0° to MN E Brady ТАРТ in Thickness 1964 in 4 Red 20° to 140°F Brady 41F336 
in to 2% in 8 in reen ° to rady 2 in to 4 in А “one o 
2into8i sin 6 Blue 0° to 175° F Brady 3NRL7 Thickness | шіп 4 Rodi ОЕ Brady. ЧАТ 
2 into 8 in Fein 6 Yellow 0° to 175° F Brady 3NRL9 Universal = 0 Red -40° to 200°F  Masterlock ^ 20JE16 
2 in to 8 in As in 6 Red 0° to 175° F Brady 3PDD1 Universal 34s in 4 Red -40° to 200°F ^ MasterLock 20/Е17 
Universal Ball Valve Lockout Ж ZEMIWUCES FEES Gas Valve Lockouts 3 
віп to 4 in Ya in 5 Red -40° їо 250°F Маѕіег осі 1TDA9 1% in 36 in 1 Red -50° to 350° F Brad 3NRN5 
3in ie in 2 Red -50° to 350° F Master Lock 20/М2 
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SAFETY 
Lockout Safety Tags & Lockout Kits 


DO 
NOT 
OPERATE 


This lock/tag may 
only be removed by: 


This energy source has 
been LOCKED OUT! 


Unauthorized removal ot 
"s склад may resut 
in immediate discharge. 
Remis: 


OPERATE 


Do not remove 


т 
тт 
ENE 


p 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


‘This energy source has 
been LOCKED OUT! 


‘Unauthorized removal or 
this оеклар may result 
in immediate discharge, 


LOCKED 
OUT 


DO NOT OPERATE 


Safety Tags 1AJ28 48RU11 6T895 5T825 48RU17 
Safety tags help prevent injuries by reducing the possibility of an unexpected startup when servicing a machine. They are commonly posted near 
machinery lockout points and they are also used to identify locked-out equipment and mark safety centers where equipment is stored. Tags 
feature a write on surface with a % in hole size. All tags have a black legend color. Equal number of nylon ties included with each package. 
Pkg. Qt 
25 
Background Item Item 
Legend Reverse Side Legend Material Color H w Brand No. No. 
Do Not Energize This Lock/Tag Danger This Energy Source Has Been Locked Out Unauthorized Removal А А i i 
May Only Be Removed By of This Lock/Tag May Result In Immediate Discharge Remarks Plastic — Red, White 5%їп 3% іп Condor | 48RU19 |48RU20 48RU?1 
Do Not Operate И Danger Do Not Remove This Lock/Tag Remarks Plastic — Red, White 5 іп З йіп Condor | 48RU10 488011 488012 
ЖАКА ИШ 2086 Do Not Remove This Tag Remarks___ Polyester White 5%in 3in Brady | 1AJ28 — 
ро Not Operae ТОРГЕ My Life Danger Do Not Remove This Lock/Tag Remarks Plastic Red, White 534in 3 іп Condor 488013 | 48RU14 48RU15 
Danger This Energy Source Has Been Locked Out Unauthorized Removal А А i i 
of This Lock/Tag May Result In Immediate Discharge Remarks Plastic Red, White 5 іп 34in Condor 488007 488008 488009 
" his Energy Source Has Been Locked Out! Only The Individual Who ; | А m 
Do Not Operate This Lock/Tag Signed The Reverse Side May Remove This Lock/Tag. Remarks Polyester White 5%in 3in Brady 3VAV3 
May Only Be Removed By н ; Polyester White 5%in 3in Brady — 6T895 
his Energy Source Has Been Locked Out! Unauthorized Removal Polyester White 5%in 3in Brady — 71 61822 
Of This Lock/Tag May Result In Immediate Discharge. Remarks Polyester Red, White 5 %in —3in Brady — 51825 
Locked Out Do Not Operate This Lock/ Danger This Energy Source Has Been Locked Out Unauthorized Removal А А i i 
ag May Only Be Removed By of This Lock/Tag May Result In Immediate Discharge Remarks Plastic — Red, White 5%їп 3 іп Condor | 48RU16 | 48RU17 |48RU18 
ЕТШІ Men. m Do Not Remove This Tag Remarks - Polyester White 5%in 3in Brady — 5T155 


1D711 and 6T736 5TB11 and 2VU43 


53 BRADY. Master, ZANG 
Electrical/Valve and Chain Lockout Kits 


No. of Lock No. of 
Padlocks Type Components Includes 
Electrical/Valve Lockout Kits 
(1) % in Blue Nylon Padlock, (1) 2 in Blue Nylon Padlock, (1) Red Aluminum Labeled Hasp, (1) 1 to 21? in 
2 Nylon 14 Adjustable Gate Valve Lockout, (1) Small Plug Lockout, (1) Small Ball Valve Lockout, (1) Universal Multiple 
Breaker Lockout, (1) 480/600V No-Hole Circuit Breaker Lockout, (1) Red Wall Switch Lockout, (5) Tags 
Lockout Tagout Te Toolbox - Untitled 
0 (1) Toolbox 
Electrical/Valve Lockout Kits 
(2) Silver Steel Padlocks, (1) Mini Cable Lockout, (1) Large Valve Lockout, (1) Snap-On Breaker Lockout, (1) 


Lockout, (1) Adjustable 1-2-1/2 in Gate Valve Lockout, (1) Adjustable 4-1 in Ball Va 

Lockout Tagout Duffle Bag - Unfilled 
0 = 0 (1) Duffel Bag 
Electrical/Valve Lockout Kits 
(3) Red Nylon Keyed-Alike Padlocks, (3) 1 in da Steel Jaw Hasps, (1) Cable Lockout, (1) 1 to 6% in Adjustab 


Clamp-On 
2 Steel 17 120/277V Breaker Lockout with Cleat, (1) Clamp-On 480/600V Breaker Lockout with Cleat, (1) Multiple Breaker Lockout, 
(1) Oversized Breaker Lockout, (1) Plug Lockout 3-in-1, (1) Wall Switch Lockout, M Adjustable 1-6-1/2 in Gate Valve 


ve Lockout, Belt Pouch, (2) Tags 


e Gate 


3 Nylon 21 Valve Lockout, (1) Small Ball Valve Lockout, (1) 3 in Plug Lockout, (2) 120/277V Clamp On Breaker Lockout with Cleats, 


Mini Cable Lockout (50940), (1) Large Universal 


2 = 22 (1) Cleat for 480/600V Clamp-On Lockout NUM De In-1 Plug Lockout (PLO23), (1) Wall Switch Lockou 
% in Adjustable Gate Valve Lockout (64057), e 
(1) Lockout Belt Pouch (51172), (1) Locko 


uffel Bag (99162), (2) Brady Safety Padlocks (99552), (1) Plu 


1 480/600V Clamp On Breaker Lockout wi н leat à Universal Мше Breaker Lockouts, (3) Tags, (3) Ties 
1 alve Lockout w/ Blocking Arm (50899 an 65403), 1) 120V Snap-On Breaker 
Lockout (65387), (1) 120/277V Clamp-On Breaker Lockout (65396), (1) 480/600V Clamp-On Breaker Lockout 
Multi-Pole Breaker Lockout (66321), (1) Oversized [Apr Lockout (65329), (1) Cleat for 120/277V Clamp-On Lockout 
(65392), (1) 1 in-6 

7% іп Gate Valve Lockout (65560), (1) М in-1 in Ball Valve Lockout (65666), 


Valve Lockout 


и 3 
for stem dia up to 76 in (113231), (1) Plug Valve Lockout for stem dia % in - 13/8 іп (113232), (2) Lockout Tags (65520) 


(1) 468L Handle-Off Device, (1) $3068 Device ce, (3) 420 Steel Тіп jaw hasps, (3) 428 plastic hasps(1) 
497A Do Not Operate laminated lockout tags 12-pack, Ball Valve Lockouts, Lockout Hasps 
(3) Blue Bumper Steel Padlocks, (1) Ball Valve Lockout, (1) Small Plug Lockout, (1) 1 in Steel Jaw dia Hasp, 


6 Thermoplastic 28 


1 
3 Steel 51 in Steel Jaw dia Hasp, (1) 1 to 27 in Adjustable Valve Lockout, (1) 272-5 in Adjustable Ball Valve Lockout, (1) M. 


Lockout, (1) Wall Switch Lockout, (1) AC Voltage Detector Pen, (1 


lectrical Breaker Lockouts, (3) Multiple Electrical Breaker Lockouts, (1) Large Electrical Plug Lockout, (1 


Electrical Lockout Kits 


(3) 1.5 in Shackle Red Aluminum Padlocks, (3) Breaker Lockouts, Large Plug Lockout, Small Plug 


Large Electrical Plug Lockout, (2) No-Hole Pole 
Breaker Lockouts, (2) Multiple Breaker Lockouts, (1) Training Booklet, (14) Padlock Labels, (10) Tags, (10) Ties 
u 7 Ve inH x 14 inW x 8 inD Gray Polyethylene Carrying Case, (3) Blue Steel Padlocks, (3) 1 % in Steel Jaw di 


" Ы қ ЫШ 32 Lockout, 1 in-2.5 in Valve Lockout, (3) 1.5 in Steel Hasps, (10) Tags, (10) Cable Ties 
ain Lockout Kits 
3 Steel 15 р 17% in Chain, (3) Red Padlocks, (3) 17 in Steel Lockout Hasps, B Lockout Tags With Ties, (1) Blue Carrying, Case 
3 Aluminum 17 2) 4 ft x “ec in dia Chains for Securing Valves or Other КИШИ 1 V^ in Keyed-Alike Locks, (3) Hasps, (3) "Do 
Not Start’ Vinyl Tags, (3) Cable ue, ( 4 ft x 4e іп dia Chain, ( Ж 29 CFR 1910.147, (1) Blue Case 
3 Steel 17 (2) 48 in Chain, hte Red зере Ў in Steel Lockout Haan сор ockout Tags With Ties, (1) Red Carrying Case 
Gate Valve Lockout Kit 


Set: 480 - 484 (2CJJ5 - 2CJJ9) 


1912 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 


ШТ 


(65397), 8 Universal 
65404), 


ia Hasps, (2) Single Pole 

o 2 % in Gate Valve Lockout, 

3 Steel 87 (1) 2 % to 5 in Gate Valve Lockout, (1) Wall Switch Lockout, (1) Lockout Cable Device, (1) AC Voltage Detector Pen, (5) 3 x 5 in Stainless 
Steel inLockout Here in Signs, 9) 3x5 in Stainless Steel inLockout Before Servicing in Signs, (5) 5 x 7 in Stainless Steel inCaution This 
Machine Must Be Locked Out Before Doing Maintenance All Sources of Energy Must Be Locked In the Off or Safe Position De-energized 
or Block All Stored Energy in Signs, (1) Lockout Safety Training Book, (14) Padlock Identifiers, (20) Tags, (2) Nylon Cable Ties 


Brand 


Brady 


Brady 


Brady 


Brady 


Brady 


Brady 


Master Lock 


Brady 


Brady 


Zing 


Brady 
Brady 
Brady 


Master Lock 


100 
Item 
No. 


Item 
No. 


10711 


61736 


5ТВ11 


21043 


1ТАС6 


15Ү544 


780ТЕ4 


5ТВ22 


3ZM53 


28AV86 


3LY49 
3WPJ2 
SWPJ3 


2CJK1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Lockout Kits 


15Y578 


ж е 


Б ЕУ d 
Lockout Kits © BRADY. Master, 7 
More lockout kits are available online, see Grainger.com®. 1ТАС4 
No. of Case No. of Item 
Padlocks Material Components Includes Brand No. 
Electrical Lockout Kits 
1 Plastic 6 (1) 1% in Steel Назр, (1) Padlock, (1) Single e Pole Breaker Lockout, (1) Lockout Wallet Card, (1) Carrying Case, (1) Tag, (1) Tie Brady 5TB23 
1) Lockout Pouch, (50) inDanger in Tags, topower Plug Hugger, (1) Wall 
1 Canvas Sith Lockout (UV Ыш ocho wa ШТЕТА Hasp = Brady. 3WNZ4 
1 _ 7 (1) Universal Multi-Pole Breaker Lockout (#66321), (1) 120/277V Clamp-On Breaker Lockout (#65396), (1) 480/600V Clamp- Brad 3WNZ6 
On Breaker Lockout (565597), (1) 110V Electrical P ug Lockout, M 1 in Steel Lockout Hasp, (1) Lockout Pouch (#87943) y 
1 un 7 (1) Red Safety Padlock, (1) ingle Pole Lockout, (1) 277/ No Hole Lockout, (1) 480/600V Brad 3WNY9 
No Hole Lockout, (2) Tags, (Mur role Lockout, (1) Pouch = y 
1 Plastic 8 (1) Universal Multiple Circuit Breaker Lockout, (1) 2TIN No-Hole Breaker Lockout, (1) 480 600V No Hole Breaker Lockout, (2) Brad 3WNZ2 
25 Pack inDanger in Tags, (1) 220/550V Plug Lockout with inDanger in Labels, (1) 1 7 in Red Safety Padlock, (1) Tool Box y 
1 Nylon 8 (1) 2 in Blue Steel Padlock, (1) Red Aluminum Labeled Hasp, (1) Universal Multiple Breaker Lockout, (1) 277V No- Brad 61737 
y Hole Circuit Breaker Lockout, (1) Red Plug Lockout, (1) Nylon Pouch with Metal Belt Loops, (2) Tags y 
(1) 120/277V Clamp-On Breaker Lockout w/cleat (65396), (1) 480/600V Clamp-On Breaker Lockout w/ 
0 Nylon 8 cleat (65397), (1) Universal Multiple Breaker Lockout (66321), (2) 1 in Group Lockout Hasps (65375), Brady 15Y562 
2) Heavy Duty Lockout Tags (65520) w/ Nylon Cable Ties, (1) Lockout Belt Pouch (51172) 
1) % in- 2 7 in Small Ball Valve Lockout (BS07A), (1) 1 in- 2 Y? in Gate Valve Lockout (65560), (1) 120/277V Clamp-On 


0 Polypropylene 10 Breaker Lockout w/ Cleat (65396), (1) Universal Multiple Breaker Lockout (66321), (1) Small 110V Plug Lockout (65674), (2) 1 Brady 15Y578 
in Lockout Hasps (55375), (2 Heavy Duty Lockout Tags (65520) wN lon Cable Ties, (1) Small Lockout Toolbox (105905) 

(1) 120/277V Clamp-On Breaker Lockout w/cleat (65396), (1) 480/600V Clamp-On Breaker Lockout w/cleat (65397), (1) 

2 Nylon 11 Universal Multiple Breaker Lockout (66321), (2) 1 in Group Lockout Hasps (65375), (2) Heavy Duty Lockout Tags (65520) Brady 15Y563 

w/ Nylon Cable Ties, (1) Lockout Belt Pouch (51172), (1) Belt Pouch (51172), (2) Keyed-Alike Steel Padlocks 


1) Red Nylon Belt Pouch, (2) Red Nylon Keyed-Alike Padlocks, (2) 1 in Steel Jaw dia Hasps, (1) Universal Multiple Lockout, 

2 Nylon 12 f 120/277V Clamp-On Breaker Lockout with Cleat, (1) 480/600V Clamp-On Breaker Lockout with Cleat, (2) Tags, (2) Ties Brady — 1TACS 
1) 120V Snap-On Breaker Lockout, (1) 120/277V Clamp-On Breaker Lockout, (1) 480/600V Clamp-On Breaker Lockout, 

2 Nylon 12 1) Universal Multi-Pole Breaker Lockout, (1) Oversized Breaker Lockout, (1) Cleat for 120/277V Clamp-On Lockout, Brady 15Y537 
1) Cleat for 480/600V Clamp-On Lockout, (1) Lockout Belt Pouch, (2) Brady Safety Padlocks, (2) Lockout Tags 
1 


(1) % in- 2 1? in Small Ball Valve Lockout t (85074), (1) 1 in- 2 % in Gate Valve Lockout (65560), (1) 
120/277V Clamp-On Breaker Lockout w/ Cleat (6 396), (1) Universal Multiple Breaker Lockout (66321), (1) 


2 Polypropylene 22 Small 110V Plug Lockout (65674), (2) 1 in Lockout Hasps (65375), (2) Heavy Duty Lockout Tags (65520) Brady  15Y579 
w/ Nylon Cable Ties. (1) Small Lockout Toolbox (105905), “Pl Key Keyed-Alike Safety Padlocks 

3 Nylon 16 (3) Red Thermoplastic eyed-Alike Padlocks, (1) Lockout Hasp, (12) Tags Master Lock 4НҮ65 
Т) Red Thermoplastic Padlock 4Ғ603, (1) Breaker Switch Padlock 2CJL3, (1) 1 in Steel Jaw dia Hasp 10177, 

1 Nylon 19 2) Standard Toggle Universal Circuit Breaker Lockout 1TDB2, (1) Tall and Wide Toggle Universal Circuit Breaker Master Lock 4НҮ64 


Lockout 1TDB1, (1) Red Zipper Pouch with 3 Separate Compartments, (12) Tags, and (12) Ties 

(1) Mini Cable Lockout (50940), (2) 120V Snap-On Breaker Lockouts (65387), % )120/277V Clamp-On Breaker 

Lockouts (65396), (2) 480/600V Clamp-On Breaker Lockouts ( (65397), 2) Universal Multi-Pole Breaker Lockouts 

0 Polyethylene 19 (66321), (1) Oversized Breaker Lockout (65329), (2) Cleats for 120/277V Clamp-On Lockout (65404), (2) Cleats for Brady 15Y552 

480/600V Clamp-On Lockout (65406), (1) 3-In-1 ius Lockout (PLO23), (1) Wall Switch Lockout (65392), (1) Small 

Fuse Lockout (65690), (1) Large Fuse Lockout (65691), M Large Lockout Toolbox (LKX-TKLBOX, 

(1) Red Nylon Pouch, (2) Red Nylon Padlocks (with 1 Key ach), (1) Mini Cable Lockout, (2) 120V Snap- 

On Breaker Lockouts, (2) 120/277V Clamp-On Breaker Lockouts with Cleats, 2 ) 480/600V Clamp-On Breaker 

Lockouts with Cleats, (2) Universal Multiple Breaker Lockouts, (1 ) Oversized reaker Lockout, (1) 3-in-1 Plug 

Lockout, (1) Wall Switch Lockout, (1) Small Fuse Lockout, 1) Large Fuse Lockout, (2) Tags, (2) Ties 

(1) Red/Black Plastic Lockable Carrying Case (Accepts up to 174 in Shackle), (1) 26413 Circuit Breaker Padlock, (1) 1U177 1 in dia Steel 

3 Plastic 24 Jaw Hasp, (1) 2CJJ2 Red Labeled Snap-On Hasp, (3) 1TDB2 Standard Toggle Universal Circuit Breaker Lockout, (2) 1TDB1 Tall and Master Lock 4HY66 

Wide Toggle Universal Circuit Breaker Lockout, (1) 2CJK9 Wall Switch Cover, (12) Tags, (3) Red Thermoplastic Keyed-Alike Padlocks 

1) Yellow Canvas Bag, (2) % in Blue Steel Keyed Different Padlocks, (2) 2 in Blue Steel Keyed Differently 

43 Padlocks, (3) Red Aluminum aay Hasps, (1) Small Plug Lockout, (1) Large Plug Lockout, (6) Single 
Pole Breaker Switch Lockouts, (6) 277V No-Hole Circuit Breaker Lockouts, (6) Universal Multiple Breaker 

Lockouts, (6) Wall Switch tous 1) Large Plug Lockout, (1) Small Plug Lockout, (10) Tags 

А Red Thermoplastic Padlocks, (2) Circuit Breaker Padlocks, (1) Steel 1 Jaw dia Hasp, (1) Red Labeled Snap-On Hasp, 


2 Polyethylene 21 Brady 5ТА93 


4 Canvas Brady 6T864 


6 Plastic 45 Adjustable Cable Lockout, (1) al Electrical Plug Cover (1) Large Electrical Plug Cover, (4) Standard Toggle Universal Master Lock 4HY67 
Creu Breaker Lockout, (2) Ta b Wide Toggle Universal Circuit Breaker Lockout, (2) Wall Switch Covers, (24) Tags 
7 inH x 12 inW x 5 inD Gray Polyethylene Case, (3) Blue 3 in Padlocks, (3) 1% in 12-Ga. Steel Hasps, (3) 
3 Polyethylene 47 НМ Pole Electrical Breaker Lockouts, (2) Multiple Electrical Breaker Lockouts, (1) Large Plug Lockout, (1) Brady 5U714 
Lockout Training Booklet, (28) Padlock Stickers, (2) Padlocks, (10) Vinyl Tags, (10) Nylon Cable Ties 
Standard Lockout Kits 
Nylon 6 1) Nylon Belt Pouch, (1) Hasp, (1) Padlock, (2) Lockout Tags with Ties, (1) Information Card, (1) Lockout Key Chain Brady 9UP94 
2 Nylon 8 2) Red Nylon Keyed- Alike Padlocks, (2) 1 in Steel Jaw dia Hasps, (2) Tags, (2) Ties Brady 1ТАС4 
Valve Lockout Kits В E 
0 — 6 2) Ball Valve Lockouts, (4) Round Valve Lockouts Fitting Handles 1 in to 10 in Brady 9KYX3 
3) Red Thermoplastic Keyed-Alike Padlocks, (1) Lockout Hasp, (1) Red Snap-On Hasp, (1) Adjustable Cable Lockout, 
3 Plastic 23 1) Gate Valve Cover for 1 to 3 in Handles, (1) Gate Valve Cover for 2 to 5 in Handles, (1) Gate Valve Cover for 4 Master Lock 3WPA8 
0 6% in Handles, (1) 1 in Steel Jaw Ball Valve Lockout, (12) Danger Tags, (1) Ball Valve Lockout Device 
2 Plastic 29 1) Safetee Donut 2.(5) 5 in, (2) 1 in Steel Lockout Hasps [1220], (1) Plastic utility box, (2) Laminated Steel Lock [Blue], Brad 3TCLA 
— 10) 7 in Red Cable Ties [44761], (1) Cable Lockout Device 6ft, (2) Ball Valve LO mall ( ed), (10) Bilingual Tags y 
ockout Bag 
0 Canvas 0 1) Yellow Canvas Bag Brady 67867 


Sign іп to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1913 


SAFETY 
Lockout/Tagout 


Scan. Order. Done. e |? 
Details on page A1. EIE 


52 BRADY. 
Lockout Boards 


Store lockout/tagout devices. Choose 10-Lock Boards—Filled models include: 
from filled or unfilled lockout centers that 10 red nylon or steel body with steel shackle 
can be customized for individual needs. padlocks, 2 steel 1" jaw dia. red hasps, 2 steel 
Lockout stations have polycarbonate or 1/ jaw dia. red hasps, and 12 tags. 3WPT5 
recycled PETG board. All locks keyed includes 10 steel 34" blue shackle padlocks, 
different. 3 steel 11⁄2"-dia. lockout hasps with epoxy 
5-Lock Boards—Filled models include; 208019, 25 vinyl safety lockout tags, and 25 


5 red nylon or steel body with steel ties. 

shackle padlocks, 1 steel 1" jaw dia. 20-Lock Boards—Filled models include: 
hasp, 1 steel 11" jaw dia. hasp, and 20 red nylon or steel body with steel shackle 
12 tags. padlocks, 2 steel 1" jaw dia. red hasps, 2 steel 
1%" jaw dia. red hasps, and 24 tags. 


36-Lock Boards—Filled models include: 36 
red safety nylon or steel body with steel shackle 
padlocks, 3 steel 1" jaw dia. red hasps, 3 steel 


5TA78 


6-Lock Boards—Filled models include: 
6 multicolor steel padlocks, 1 steel 1" 
jaw dia. hasp, 1 steel 1%" jaw dia. 
yellow hasp, and 10 tags with ties. 


5ТА80 


2CJK4 


1%" jaw dia. red hasps, and 36 tags. 


UNFILLED 
FILLED STATION STATION 
No. of Padlock Item Item 
Components Material H w No. No. 

5-Lock Boards 

19 Nylon 11 іп 15 ^ in 5ТА78 5ТА73 

I 18 Steel 11^ in 15 ^ in 5ТА79 5ТА73 

6-Lock Boards 

18 Steel 14in 14in 3ZM47 ЗАТ98 

18 Steel 14in 14in 31Y48 * | 9WPR9 * 
10-Lock Boards 

26 Nylon 13 “іп 13 Yin 5ТА80 5ТА74 

26 Steel 13 Yin 13 Yin 5TA81 5ТА74 

39 Steel 14in 20 in ЗМ/РТ5 3WPT6 
20-Lock Boards 

48 Nylon 23 ^ in 11 ^in 5ТА82 5ТА75 
48 Steel 23 Vein tin | 5TA83 5ТА75 
36-Lock Boards 

18 Nylon 21 ^in 23 V in 5ТА84 5ТА76 

78 Steel 21 ^in 23 V in 5ТА85 5ТА76 


* Bilingual—English and Spanish. 


Master, 3 BRADY. 


Covered Lockout Stations 


Filled lockout centers can be customized 
for individual needs. Semitransparent cover 
helps protect contents. All locks are keyed 
different. Master Lock models have a poly- 
carbonate board and Brady models have a 


polypropylene board. 


4-Lock Stations—Include: 4 padlocks, two 


1"-dia. hasps, and 12 tags. 


5-Lock Stations—Include: 5 padlocks, 4 
group lockout hasps (two 1", two 11"), and 
5 reusable lockout tags with cable ties. 


FILLED 


10-Lock Stations—2CJN5, 2CJK6, and 
3WPC5 include: 10 padlocks, two 1" hasps, 
and 24 tags. 


3WPG3 includes: 10 padlocks, 6 hasps (three 
1", three 11"), and 10 tags with cable ties. 


20-Lock Stations—Include: 20 padlocks, 
four 1" hasps, and 48 tags. 


UNFILLED 


STATION STATION 
No. of Lock Item Item 
Components Type H w Brand No. No. 
4-Lock Stations B 
Aluminum 12 Ain 16 in Master Lock | 2CJN4 2CJK3 
18 hermoplastic 12 in 16 in Master Lock | 3WPC7 | 3WPC8 * 
hermoplastic 12 ^ in 16 in Master Lock 2CJK4 2CJK3 
5-Lock Stations 
14 Plastic 17 in 13 Жіп Brady 3WPG2 15Y601 
10-Lock Stations " AER 4 
Aluminum 15 Yin 22 in Master Lock | 2CJN5 2СЈК5 
36 hermoplastic 15 V^ in 22 in Master Lock 2CJK6 2CJK5 
hermoplastic 15 “іп 22 in Master Lock | 3WPC5 3WPC6 * 
26 Plastic 17 in 13 Жіп Brady 3WPG3 15Y601 
20-Lock Stations - EN TAN mas MUN DUE 
7 hermoplastic 22 in 22 in Master Lock 2CJK8 2CJK7 
hermoplastic 22 in 22 in Master Lock 4EMZ3 == 


3WPG3 2CJK8 


1914 GRAINGER. 


ETT! 


* Bilingual—English and Spanish. 


Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Lockout Stations 


15Y588 


Covered Lockout Stations 


All lockout stations have a semitransparent lockable cover that helps protect contents. 


No. of 
Padlocks 


Padlock 
Material 


2CJL8 


15Y585 


© BRADY Mastpr, 


FILLED | UNFILLED 
STATION | STATION 


No. of 


Components Includes 


Brand 


Item 
No. 


Item 
No. 


Electrical Lockout Stations 


Steel 


( 


) Steel Rack with Mounting Hardware, Toolbox Kit Includes; (3) 


p Sign 10 in x 14 in, (1) Gray Wire Basket 24% x 12% x 7% in and Hardware, 


Laminated 


40 Steel Master Padlocks - Blue, (1) Single Booklet #2112, (3) 1% in L/O 


Hasp, (2) Multi-Pole Breaker Lockout, (3) Breaker Lockout Single 


m 


Pole, (1) 


ectrical Plug Lockout, 3-In-1, (10) Lockout Tags, (14) Lock Identifiers 


Brady 


3WPR8 


5ТВ25 


6 


Thermoplastic 


(6) Red Thermoplastic Padlocks, (8) Key Hooks, (1) 1 in Steel Jaw dia 


Hasp, (1) Red 


47 Labeled Snap-On Hasp, (1) Compact Plug Prong Lockout, (1) Large Plug Cover, (4) 
Standard Toggle Universal Circuit Breaker Lockouts, (2) Tall and Wide Toggle Universal 


Master Lock 


2CJL5 


2CJL4 


Circuit Breaker Lockouts, (2) Wall Switch Covers, (5) Moveable Dividers, (24) Tags (24) Ties 


Electrical/Valve Lockout Stations 


6 


Nylon 


25 


(3) Red Nylon Padlocks, (3) Yellow Nylon Padlocks, (1) 1 in Steel Jaw dia 
Hasp, (1) 17^ in Steel Jaw dia Нар, (1) 2% to 5 іп Valve Lockout, (1) 1 to 
2% in Valve Lockout, (1) Single Pole Breaker Lockout, (2) Multipole Breaker 

Lockouts, (1) Large Plug Lockout, (1) Small Plug Lockout, (10) Tags 


Brady 5ТВ17 5ТВ18 


Steel 


25 


(1) Adjustable Gate Valve Lockout, (1) All Purpose Cable Lockout, (1) Ball Valve Lockout, 
(1) 3 in 1 Plug Lockout, (2) 120/277V Clamp-On Breaker Lockouts With Cleats, (1) 
480/600V Clamp-On Breaker Lockout With Cleat, (2) Universal Multipole Breaker 
Lockouts, (2) 1 in Group Lockout Hasps, (1) 17 in Group Lockout Назр, (6) Keyed 
Different Steel Padlocks, (6) Heavy Duty Reusable Lockout Tags With Nylon Cable Ties 


Brady 15Y619 15Y610 


6 


Thermoplastic 


57 


(6) Red Thermoplastic Padlocks, (16) Key Hooks, (2) 1 in Steel Jaw dia Hasp, 
(1) Red Labeled Snap-On Hasp, (1) Adjustable Cable Lockout, (4) Gate Valve 
Lockouts (1 in to 10 in Valves), (2) Ball Valve Lockouts, (1) Compact Plug 
Prong Lockout, (1) Large Plug Cover, (6) Standard Toggle Universal Circuit 
Breaker Lockouts, (2) Tall and Wide Toggle Universal Circuit Breaker Lockouts, 


Master Lock 2CJL8 2617 


(2) Wall Switch Covers, (5) Moveable Dividers, (24) Tags, (24) Ties 


6 


Plastic 


91 


or versa Circuit Breaker Lockouts, (2) Universal Wall Switch Lockouts, 

(2) Plug Lockouts, (2) Colored Valve Covers, (1) Ball Valve Lockout, (25) inDo 
Not Operate in Vinyl Tags, (6) Hasps, (50) Nylon Cable Ties, (3) 1% in Red 
Keyed-Differently Padlocks, (3) 134 in Yellow Keyed-Differently Padlocks 


Brady 3WPN7 | 437R82 


Plastic 


94 


(1) Lockout Tagout Station, 2 Keys, 3 Shelves, Box Includes; (50) 7 in Red 
Individual Cable Ties, (1) Ball Valve Lockout - Small Red, (6) 1% in Lockout 
Hasp, (2) Safetee Donut 21^ In to 5 In, (2) Electrical Plug Lockout, 3-In-1, (1) 
Lockout Tagout Station, (3) Brady Safety Padlock 1.5 in KD Yellow, 1 Key, (3) 

Brady Safety Padlock 1.5 in Red, 1 Key, Plastic, (25) Prinzing Danger Tags 


Brady 3WPT1 — 


97 


(3) Universal Circuit Breaker Lockouts, (2) Universal Wall Switch Lockouts, 
(2) Plug Lockouts, (2) Colored Valve Covers, (1) Ball Valve Lockout, (25) 
inDo Not Operate in Vinyl Tags, (6) Hasps (50) Nylon Cable Ties 


Brady 3WPN8 — 


98 


(1) Lockout Tagout Station, 2 Keys, 3 Shelves, Box Includes; (1) OSHA 
Summary Sheet, (1) Ball Valve Lo - Small Red, (3) No Hole Breaker Lockout, 
Electrical Plug Lockout, 3-In-1, (2) Safetee Donut 21^ In To 5 In, (6) 1% 
in Lockout Hasp, (25) Danger Tags, (3) Wall Switch Lockout, (3) Multi-Pole 
Breaker Lockout, (50) 7 in Red Individual Cable Tie, (1) Lockout Miniposter 


TS 


Brady 3WPT2 = 


Electrical/Valve Lockout Stations and Group Lockout Boxes 


6 


Plastic 


26 


(2) 3-in-1 Plug Lockouts, (1) Mini Cable Lockout, (2) 120/277V Clamp-On Breaker 
Lockouts, (2) 480/600V Clamp-On Breaker Lockouts, (2) Universal Multipole Breaker 
Lockouts, (1) Oversized Breaker Lockout, (2) 1 in Group Lockout Hasps, (1) 1.5 in Group 
Lockout Hasps, (6) Keyed Different Safety Padlocks, (6) Lockout Tags, Nylon Cable Ties 


Brady 15Y588 = 


Plastic 


30 


(1) 120V Snap-On Breaker Lockout, (1) 120/277V Clamp-On Breaker Lockout, (1) 
480/600V Clamp-On Breaker Lockout, (1) Universal Multi-Pole Breaker Lockout, 
(1) Oversized Breaker Lockout, (1) Cleat for 120/277V Clamp-On Lockout, (1) 
Cleat for 480/600V Clamp-On Lockout, (1) Wall Switch Lockout, (1) 110V Plug 
Lockout, (1)- 3-In-1 Plug Lockout, wt in-2 V» in Gate Valve Lockout, (1) 1 in-6 ^ 
in Adjustable Gate Valve Lockout, (6) Brady Safety Padlocks, (12) Lockout Tags 


Brady 15Y585 5ТВ18 


Sign іп to Grainger.com? to see YOUR Pricing апа MORE 


SAFETY Scan. Order. Done. == 


Lockout Stations & Padlock Lockout Labels Details on page A1. 
4 =, ғғ 
LOCKOUT 
Hn 
5U713 3WPD4 15Y591 
i © BRADY. ^ 
Lockout Stations 52 , Master, 
FILLED UNFILLED 
STATION STATION 
No. of Padlock No. of Item Item 
Padlocks Material Components Includes Brand No. No. 
Standard Lockout Stations 
1 Steel 9 (1) Red | Bumper Steel Padlock, ‚ (1) 11% in Steel Jaw dia Hasp, (2) Tags, (5) Ties Brady 4ХВ10 4ХВ11 
(4) % in Shackle Steel Padlocks, (10) Lockout Tags, (10) Tes (1) 
4 Steel 16 1% in de Steel Lockout. Hasp with Epoxy Coating Brady ЗМІРТЗ ЗМРТА 
(6) Multicolor Steel Padlocks, (1) Pocket, (5) 17 in Steel Jaw dia 
6 Steel 76 Hasps, (25) Lockout Sate ooklets, бу ) Tags, (20) Ties Brady 50713 15Ү609 
Electrical Lockout Stations 
Nylon 4 (1) Blue Nylon Padlock, (uu Pocket, m Large Plug Lockout, (1) Tag, n js Brady 1FYT6 = 
1 Steel 5 (1) Red Bumper Steel adlock, (1) Single Pole Breaker Lockout, Brad 3748 = 
OJR шок Breaker bu M Pocket, (1 BE 20 ТЕ i y 
| ed Thermoplastic Padlocks tandard Toggle Breaker Lockouts, 
2 Thermoplastic 10 (2) Wide/Tall Toggle Bene Lockouts, (3) Tags, (3) Ties Master Lock 3WPD4 3WPC9 
Electrical/Valve Lockout Stations Е 3 | А Ta - 
All Purpose Cable Lockout with 8 ft Sheathed Cable, Large Universal Valve Lockout with Blocking 
Arm, (9 120V Snap-On Breaker Lockouts, (2) ) 120/277V Clamp-On Breaker Lockouts, (2) 
480/600V Clamp-On Breaker Lockouts, (2) Universal Multi-Pole Breaker Lockouts, Oversized 
= = 26 Breaker Lockout, (2) Cleats for 120/277V Clamp-On Lockouts, (2) Cleats for 480/600V Brady 35XM12 1FYT9 


Clamp-On Lockouts, Wall Switch Lockout, 110V Plug Lockout, 3-In-1 Plug Lockout, 1⁄4 in 
to 1 in Ball Valve Lockout, 1% in to 3 in Ball Valve Lockout, (2) 1 in to 2% in Gate Valve 
Lockouts, 1 in to 6% in Adjus able Gate Valve Lockout and 2) Labeled Lockout Hasps 
1) All Биро Cable Lockout w/ 8 ft Sheathed Cable, (1) Large Universal Valve Lockout w/ Blocking 
MI 2) 120V Snap-On Breaker Lockouts, (2) 120/277 V Clamp-On Breaker Lockouts, (2) 480/600V 
Clamp- f Breaker Lockouts, (2) Universal Multi-Pole Breaker Lockouts, (1) Oversized Breaker Lockout, 
18 Steel 68 2) Cleats for 120/277V Clamp-On Lockouts, (2) Cleats for 480/600V Clamp-On Lockouts, (1) Wall Brady 15ү591 * — 
d Lockout, (1) 110V Plug Lockout, (1) 3-In-1 Plug Lockout, (1) V4 in-1 in Ball Valve Lockout, 
(1) 1 % in-3 in Ball Valve Lockout, (2) 1 іп-2 7 in Gate Valve Lockouts, (1) 1 in-6 % in Adjustable 
Gate Valve Lockout, (2) Labeled Lockout Hasps, (18) Brady Safety Padlocks, (25) Lockout Tags 
(18) Red Nylon Keyed- -Different Padlocks, (5) Pockets, (2) Labeled Aluminum Hasps, (1) 8 ft Sheathed 
Cable, (1) Large Universal Valve Lockout, (2) 120V Snap- On Breaker Lockouts, (2) 120/277V Clamp 
on Breaker Lockouts, (2) 480/600V Clamp-On Breaker Lockouts, (2 Universal Multipole Breaker 
18 Nylon 93 Lockouts, (1) Oversized Breaker Lockout, (2) 120/277V Clamp on Lockout Cleats, (2) 480/600V Brady 1FYT8 1FYT9 
Clamp on Lockout Cleats, (1) Wall Switch Lockout, (1) 110V Plug Lockout, (1) 3-in-1 Plug lockout, 
(1) % in to 1 in Ball Valve Lockout, (1) 1% in to З in Ball Valve Lockout, (2) 1 in to 2% in Gate Valve 
Lockouts, (1) 1 in to 6% ft Gate Valve Lockout, (25) Tags, £9) Ties, Extra Large Lockout Station 
(2) 11^ in Blue Keyed-Different Aluminum Padlocks, (2) 1% in Gold Keyed-Different Aluminum 
Padlocks, (2) 17 in Green Keyed-Different Aluminum Padlocks, (2) 11⁄2 in Red Keyed- 
8 Aluminum 102 Different Aluminum Padlocks, (1) 2% in to 5 in Valve Cover, (1) Large Plug Lock, (1) Small Brady 3WPK7 — 
Plug Lock, (50) Lockout Checklist Forms, (2) Hasps, (10) inDo Not Start in Vinyl Tags, (2) 
inDanger in Magnetic Signs, (25) Cable Ties, (1) Copy of OSHA Standard 1910.147 


* Constructed of high postconsumer recycled materials. 


Master, Electromark 


© BRADY. Phunuirr Emm 
Padlock Lockout Labels 84953 


Labels help prevent injuries by reducing 

the possibility of an unexpected startup 

while someone is servicing a machine. ESE 
They are typically posted on or near % 
padlock lockout points, and also used to 

identify owners of lockout padlocks. All 


fame Joe Smith 
Dest 4А 


А : tae 22A863 3LTP2 
labels have an adhesive mounting style. ES Ене. —M (Padlock Sold (Padlocks Sold 
Not retroreflective. (Padlock Sold Separately) 4ENF4 Separately) Separately) 
Nominal Item Pkg. 
_ Description Sign Legend Sign Header Sign Material Sign Size Brand No. Qty. 
Horizontal Rectangle 3 В тк Eran Win 
Lock Label Do Not Remove This Lock Danger Vinyl 1іпхбіп Master Lock 22A864 50 
Padlock Label Do Not Remove This Lock Danger Plastic JAinx5in Electromark 8A953 25 
Padlock Label Do Not Remove This Lock This Lock Belongs to Name Пері — Danger Polyester Laminate, Polypropylene 34 in x5 іп КЕЕ 36RF02 25 
Padlock Label Equipment Locked Out Danger Self-Laminating Vinyl ¥Yinx5in Electromark 8REK1 25 
Padlock Label Front, Do Not Remove This Lock, This pek peons To, On Back Danger Vinyl Yin x5 in Brady 61791 40 
SIDE 1: DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE. SIDE 2: PROPERTY ; i ; 
Padlock Label OF: LOCK ND. DANGER LOCKED OUT. DO NOT REMOVE. Danger Vinyl 34 in x 4 Yin Brady 157662 6 
Padlock Label is Lock to Be Removed Only By Danger Plastic Yinx5in_ Electromark 8A954 25 
Padlock Label WARNING DO NOT REMOVE THIS LOCK. THIS LOCK BELONGS TO No Header Vinyl 10 in Panduit 9НҮ44 25 
Vertical Rectangle Б 
Padlock Identification Label Danger No Header Vinyl 2% in x { Жіп Master Lock 4ENF5 6 
Photo Identification Label Equipment Lock Out My Life is On The Line Name: Dept: Do Not Remove This Lock — Danger Vinyl 2% inx1in Master Lock 4ENF4 6 
Photo ID Label Name: Danger Viny 1ўіпх1іп Master Lock 224863 6 
Write On Padlock Label ^ Equipment Lock Out My Life is On The Line Name: Dept: Do Not Remove This Lock — Danger Vinyl 1%1пх11їп MasterLock 3LTP2 28 
Write On Padlock Label Property of and Danger Locked Out Do Not Remove Danger/Peligro Vinyl 1^inx1in Master Lock 3LTP4 49 
1916 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
Padlock Lock Boxes & Lockout Hasps 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


15Y607 
48KV16 
Max. No. Door Item 
of Padlocks Type H w D Color Brand No. 
OH BRADY. Master Plastic Lock Boxes 
Б Я 3 Clear Acrylic біп біп 2in Red Brady 5ТВ19 
Р dl k L k B 8 Hinged біп 4in 5Фіп Red Brady 3PDE2 
a oc oc OXes, 10 Clear Acrylic тіп 12іп 2%in Red Brady 5ТВ20 
= H 16 Clear Acrylic Tin 8%in 4% in Red Brady 5ТА68 
Stations, and Cabinets 42 Hinged Bin 13in 3%in Red Condor 48KV18 
қ Steel Lock Boxes 
= Padlocks sold separately; Spanish, and French. All 7 Sliding Tin Bin 2 йіп Red Brady 3PDD7 
see page 1954 and 1955 boxes feature a powder-coat 10 Clear Acrylic 6in  15in 3in Yellow Brady 5ТВ21 
finish 12 Sliding Тіп 16in 2Ain Red Brady 3WPH3 
Plastic Lock Boxes—Clear А 12 Hinged 6 ain 9 Vein З еіп Red Brady 447114 
acrylic window provides Steel Stations—Plastic- 12 Hinged бп 9%in Зуп Red Master Lock 4ЕМГІ 
B 13 Hinged 6in 7%in 9 Ain Red Brady 5TA77 
visual check of contents. coated 14-ga. steel 13 Hinged 6in din 3%in Red Brady 10677 
Wall-mountable with construction. 14 Stes 1234in 6%іп 3%in Yellow Master Lock 2012 
i 14 teel 12%іп 6%іп З іп Red Master Lock 2CJL1 
predrilled holes. 5ТВ19 and Cabinets—Durable PVC 34 Hinged 9in  15in 10 %in Red Brady 15Y531 
5ТВ20 include attached cabinets are excellent for 40 Hinged біл 9in 3%in Blue Brady 35XM04 
lastic hooks. 3PDE2 and қ А 50 Hinged 12%їп 7%in біп Red Brad 3PDE3 
р ff ts. 37626 1 
5ТА68 feature built-in lock 0106 environmenrs. Steel Stations 
А ` includes pegs for 8 keys. 4 — 2:4in Зіл 1in Red Brady 5ТВ27 
rail and snap-in key hooks. 37627 has 20 key hooks 8 = 3i 6йіп iin Red Master Lock 31112 
: ` 22 — 3in 17 Фіп 1 ^in Red Master Lock 3LTL4 
Steel Lock Boxes—Brady 15Y607 is a lockable steel 24 = 3in t6in 1%їп Red Brady 5TB28 
models are tamper-resistant. ^ cabinet with 2 keys. рус Cabinets Гане бага та а та - 37098 
ockable Glear Acrylic ІП ІП ? |n Ite rady 
Master Lock models E Padlock Caddy—Features 40 Lockable Clear Acrylic 30in 15іп 3 іп White Brady 32627 
wall-mountable with a stain- ergonomic handle, belt slots Steel Cabinets 
less steel handle. Lockout 4 AR 32 — 15 “іп 18in  2in Red/White Brady 15Y607 
box is іп Enalish and lanyard for keys. Plastic Padiock Caddy 
Message on Dox ISIN: ЕЛШЕП, construction. 12 — 8in 5%in Тіп Red Master Lock 4EMZ2 


Max. 
ЮЧ Назр Shackle Locking > CHOOSE: Item Pkg. 
Ы Material Type Dia. Holes Color L w Brand No. Qty. 
Lockout Hasps 
Master. А Stee Standard %in 6 Red Sin 2%in Condor 2044 1 
Stee Scissor-Action іп 6 Red біп 2%in Brady 15Y530 1 
Lockout Has S Steel Scissor-Action | іп 6 Re 4%in 2Ӛіп Brady 15Ү533 1 
р Steel/Spark-Resistant Scissor-Action “ein 6 Yellow 4%\п 1% in Brady 3PDD3 1 
i „anti Steel/Spark-Resistant Scissor-Action “ein 6 Yellow біп  2%in Brady 3PDD4 1 
= Scissor-action hasps Steel/Spark-Resistant Scissor-Action іп 6 Red 4%in 1% in Brady 67767 12 
open and close Steel/Spark-Resistant Scissor-Action | іп 6 Red 5in 2%in Brady 61768 12 
similar to scissors Polyester-Coated Aluminum Scissor-Action | ?in 6 Red 4i^in 2934in Brady — 15Y521 1 
Ё Polyester-Coated Aluminum Scissor-Action іп 6 Red біп 2%in Brady 15Y522 1 
= Snap-on hasps push open -stee Snap-On Yin 6 Re 4%in 134in Condor 10177 1 
then snap closed with Stee Snap-On 36 in 6 Red 4%in 1%in Master Lock 400103 1 
spring-loaded locking arm Stee Snap-On 38 in 6 Re біп  2%in Condor 51591 1 
Aluminum/Spark-Resistant Snap-On 38 in 6 Red 4%in 1%in Condor —2CJH7 1 
Lockout Hasps—Locking Aluminum/Spark-Resistant Snap-On 36 in 6 Red 4%in 2іп Condor 2CJH8 1 
Aluminum/Spark-Resistant Snap-On Ув in 6 Red 4Эіп 1 ^in MasterLock 40CL91 1 
holes accommodate most Aluminum/Spark-Resistant Snap-On % in 6 Red 4%in 2іп  MasterLock 40CL92 1 
standard lockout padlocks. Nylon Snap-On 916 in 6 Re 676in 1%in MasterLock 4EMY3 1 
Nylon Snap-On іп 6 Orange 7%in 1%іп Brady — 15Y527 1 
Labeled Hasps—Lock out Labeled Lockout Hasps 
power on line or equipment Aluminum Snap-On Je in 6 (1 Each) Blue, Gold, Green, Red, Silver 7 йіп 3іп Brady 67443 5 
lagi ; Aluminum Snap-On Js in 6 Blue, Gold, Green, Silver тіп 3in Brady J5050 5 
while displaying tagout Anodized Aluminum Snap-On Ye in 6 Blue, Gold, Green, Silver 7 Жіп 3іп Brady J5049 5 
message on writable, erasable ~ Anodized Aluminum Snap-On yis in 6 (1 Each) Blue, Green, Gold, Red, Silver 7 4in Зіл Brady  15Y526 5 
surface. Zinc-Plated Steel Scissor-Action — 5c in 6 Red Sin 3%in Brady 3BE93 5 


15Y526 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 
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SAFETY 


Signaling & Warning Lights 


482708 


FEDERAL SIGNAL 


Signaling & Lights 
= UL Listed, except Vehicular Warning Lights 
Note: fpm=Flashes per minute. 


Voltage Lamp Life 
Strohe Lights 
Streamline Low-Profile 
120V AC 7,000 hr 
12 їо 48V DC 7,000 hr 
120V AC 7,000 hr 
120V AC 7,000 hr 
120V AC 7,000 hr 
1210 48V DC 7,000 hr 
120V AC 7,000 hr 
— 7,000 hr 
12 to 48V DC 7,000 hr 
120V AC 7,000 hr 
12V DC — 
120V AC 4,000 hr 
Electraflash 
12V DC 4,000 hr 
— 4,000 hr 
24V DC 4,000 hr 
— 4,000 hr 
120V AC 4,000 hr 
120V AC 4,000 hr 
Fireball 
120V AC 10,000 hr 
Starfire 
120V AC 10,000 hr 
Revolving Lights 
Electraray 
120V AC 1,000 hr 
Commander LED 
120V АС 50,000 hr 
Steady Burn LED Lights 
StreamLine Low Profile 
24V DC 100,000 hr 
24V DC 100,000 hr 
24V DC 100,000 hr 
120V AC 100,000 hr 
120VAC 100,000 hr 
120V AC 100,000 hr 


Warning Light Wall-Mount Kit 


Vehicular Warning Lights 

851 Series 

121024/00  3000hr. 

Fireholt 
12/24V DC 
12/24V DC 


Mounting H Dia. 
Edison A19 Screw-in 6 іп З іп 
НА. 
(M) іп NRW туеп зи 
(М) in NET 7 отуде зип 
(5 in NPT 5% їп E 4 in 
urface in Yin 
T-Mount 5 іп 3 %in 
T-Mount 5 Жіп 3 іп 
Permanent 3%in біп 
Surface 3%in Sin 
Surface 3%in Sin 
Surface 2%in — 
Surface 2%і — 
Surface 5in 5 in 
(F) Zin NPT or Surface 5in 5 7 іп 
Surface 5in 5 %in 
(Р) Zin NPT or Surface 5in 5 %in 
(P) зіп NP 5 in 5 in 
(F) Ve іп NPT or Surface 5 йіп 5 іп 
(F) Zin NPT or Surface 5 йіп 4 Yin 
(ғ) in NP 8 іп 5 Vein 
(P) % in NP 7Иїп 5 іп 
Surface ТТ іп 9 іп 
Ain NP 5%in 3% in 
-Moun 5%in 3 іп 
(М) т МЇРТ — 5 еіп 3%in 
(F) V in NPT БЕШ 3 іп 
T-Moun 5 іп 3 біп 
(М) % in МРТ 5 Hein 3% in 
(F) Pipe 6 in — 
Open Style TW 69$ 
Permanent 3398 53/9 


Magnet Mount 


3396 — 59964" 


* Rectangular design 6"L x 3v6"W. T Dim. 5"W х 534"D. Gray color. 


2ERN7 


1918 


ETL! 


GRAINGER. 


Mfr. 
Model 


LP3M 
LP3P 
LP3S 
LP3T 
LP3T 
LP6 
LP6 
LP6 
LP1 
LP1 


1415Т 
1415Т 
1415Т 
1415Т 
1415Т 
1415Т 


ҒВ2Р5Т 
131057 


225 
371LED 


LP3PL 
LP3TL 
LP3ML 
LP3PL 
ІРЗТІ. 
LP3ML 


LWMB2 


420450-02 


220250-02 
220260-02 


RED 
Item 
No. 


SWF85 
SWF88 


SWF91 


SWF93 
3TDG4 
SWF95 
3TDE8 


SWF97 
3ТСХ8 


4RM46 * 


37943 
37945 
37947 
4A963 
4A965 


3TCV1 
482708 


2KFD2 
2KFD5 
2KFD8 
2KFE2 
2КҒЕ5 
2KFE8 


AMBER | GREEN 


Item Item 
No. No. 
5WF84 | — 


SWF86 | SWF87 


SWF89 | SWF90 
SWF92 


5WF94 
SWF96 


ЗТСХ5 — 

3TCX9 *| 3TCY3 * 
4ВМ44 * 48М45 * 
37944 
37946 


37948 


4A964 
4A966 


3TCU8 
482707 


3TCUS 


2KFC9 
2KFD3 
2KFD6 
2KFD9 
2КҒЕЗ 
2KFE6 


57588 1 


2KFD1 
2KFD4 
2KFD7 
2KFE1 
2KFE4 
2KFE7 


45ТР08 


357Х15 
357Х17 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


45TPO8 


35ZX15 


STROBE LIGHTS 


Streamline Low-Profile—Use on control panels, forklifts, and other 
flat or flush surfaces where space is limited. 7000-hr. lamps: 65 to 95 
fpm; 4000-hr. lamps: 80 fpm. NEMA 4X, except 5WF84 and 5WF85 аге 
NEMA 3R. 


Electraflash—Use on maintenance vehicles or material handling 
equipment. 80 fpm. NEMA 3R. 


Fireball—Vibration-resistant light provides a superior visual signal in 
high noise industrial environments. 90 їрт. NEMA 4X. 


Starfire—Intense double-flash for use in a variety of emergency 
warning applications. 80 fom. NEMA 3R. 


REVOLVING LIGHTS 


Electraray—Designed to be easily accessed for quick inspection and 
replacement. 90 fpm. NEMA 4X. 


Commander LED—Heavy-duty lights employ a reflector-focused 
12-LED array to produce a high-intensity beam that rotates 360?. 
NEMA 4X. 


STEADY BURN LED LIGHTS 


StreamLine Low Profile—For a variety of applications where space 
is limited. NEMA 4X. 

WARNING LIGHT WALL-MOUNT KIT 

Includes bracket, plate, and mounting screws. Suitable for NEMA 3R 
applications. 

VEHICULAR WARNING LIGHTS 


851 Series—For harsh environments. Feature open-style aluminum 
base with built-in high/low double flash. 


Firebolt—Economical light with replaceable strobe tube. Features 
14 selectable flash patterns. Magnetic-mount model 357Х17 includes 
10-ft. power cord with plug adapter. 


Strobe Warning Lights 


= Lamp life: 8000 hr. 


72 fpm signals help identify dangerous conditions and raise safety aware- 
ness. Polycarbonate lens material. NEMA 4X. All are UL Listed, except for 
2ERT3 and 2ERT4 which are CE Certified. 


Note: fpm-Flashes per minute. 


RED AMBER | GREEN 
Item Item Item 
Voltage Mounting H Dia. No. No. No. 
120V АС Edison A19 Screw-in 61/6іп 2%in | 2ERN7 | 2ERN6 — 
12 to 80V DC M) % in NPT 696in  2%in | 2ERP1 | 2ERN8 | 2ERN9 
120V AC M) % in NPT 6%in 2%іп | 2ERP4 | 2ERP2 | 2ERP3 
120V AC (F) 4 in NPT 6%ein 2%in | 2ERP6 | 2ERP5 — 
12 to 80V DC Surface 5 in 234 in — 2ERP7 — 
12 to 80V DC Surface 5 in 3%in | 2ERP8 — — 
12 to 80V DC Surface 356in 5 in 2ERT1 | 2ERP9 = 
12 to 80V DC Surface 410 in 59^ in — 2ERT3 = 
12 to 80V DC Surface 2 іп 594 in — 2ERT4 = 


Find even MORE on Grainger.com® 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Visual & Audible Alarms 


FEDERAL SIGNAL 


Hazardous Location Visual Alarms 
= NEMA 4X Rated 225XST Models—80 fpm. 


= UL and C-UL Listed LED WARNING LIGHTS 46KT72 1N754 and 1TAH3 1N900 and 1TAF8 46KU18 
Note: fpm = Flashes per minute. : 
G-LED Models—Multipattern T ыс | m. MER | GREEN 
STROBE LIGHTS LED. 60, 75, 90 fpm. 8 Voltage Lamp Life Material Mounting H Model No. No. No. 
d Strohe Lights 
G-STR Models—60 fpm. on-board flash patterns. ATEX 24V DC — 10000hr Polycarbonate — Surface — 85/&in G-STR-024| 46KT78 | 46KT72 | 46KT75 
21J strobe. ATEX and IECEx and IECEx Certified, and CE 120VAC — 10,000 '9» Surface 8%/шіп G-STR-120| 46KT85 | 46KT79 | 46KT82 
ifi i Listed. 120/ ААС 10,000 hr (Р) іп МРТ 9%in 151Х5Т | 1N754 | 1N755 = 
Certified, CE Listed. 120VAC 10,000 hr Glass Surface 9 іп 151XST | 482702 482701 | — 
151XST and 154XST 191XL Models—Flashing 12/24V DC 10,000 hr Surface 9%ft 154Х5Т 487704 487703 — 
Models—80 fpm 482703 and LED. 1TAH1 to 1TAH4 are 60 120V AC 5,000 hr Polycarbonate (Р) ^ in NP 7 Vo in 225XST | 1N900 1N902 — 
py ` LED Warning Lights 
482704 have a 4-wire super- | Ірт or steady burn, 487705 24VDC — 50000hr Polycarbonate — Surface 7211  G-LED-DC | 46KU35 |46KU29 | 46KU32 
visable power circuit for use іп and 482706 are 60 fpm. 120 to 240V AC 50,000 hr РОУ Surface 7 %in G-LED-AC | 46KU21 46К015 |46KU18 
: lee А 24VAC/DC 60,000 hr (0 inNPT 934in —191XL | 1TAH1 | 1TAH2 | — 
fire alarm applications. 1N754 — Marine Rated. 120/240V AC 60,000 hr “emPered Glass (E yin NPT 9%in  191XL | TTAH3 | ЯТАН | — 
and 1N755 are CSA Approved. i 120/240V AC — 60,000 hr Glass Surface 948 —191XL 487706 | 482705 = 
55 pp 225XL Models—Flashing 24V AC/DC 60,007: Povcarbonats Lf) Zin NT 7 Yain 228 | 1TAF6 | 1TAF7 | — 
LED. 60 fpm or steady burn. 120/240V AC 60,000hr °” (P Zin NPT 7%in  225XL | iTAF8 | iTAF | — 


Hazardous Location Audible Alarms FEDERAL SIGNAL 
Vibrating Horn—Produces coded blasts or sustained tones. UL and C-UL Listed; CSA Certified. 


Hazardous Location Horn—Features internal volume control. NEC Class |, Div. 1, Groups C 
and D. Class Il, Div. 1, Groups E, F, and G. Class Ill. UL and C-UL Listed; CSA Certified. 


Speaker/Amplifiers—With volume control. NEC Class |, Div. 2, Groups A, B, C, and D. Class Il, 
Div. 2, Groups F and G. Class IIl. UL and C-UL Listed. Require Universal Tone Module 1N894 (sold 
separately, page 1919). 


Electronic Sounder—Multivoltage sounder produces 15 unique tones. ATEX and IECEx 
Certified, CE Listed, and Pending UL and C-UL. 


Mfr. Item 
Voltage Decibels H Ww D Model No. 
Vibrating Horn 
120V AC 100dB @ 10 ft 4.5 in 4.5313 in 3.625 in 350WBX 3WU54 
Hazardous Location Horn 
120V AC 100 dB 1.625 in 6.5 in 6.5 in 31X 1N749 
Speaker/Amplifiers 
24V DC Oto 110dB 12.25 in 1.3125 in 8.5 in 300GCX 3WU52 
120V AC Oto 110dB @ 10 ft 12.25 in 1.3125 in 8.5 in 300GCX 3WU5S3 
Electronic Sounder 
120/230V AC, 24V DC 96 dB 8.2844in — 5.2844in 5.2344іп  G-SND-MV-D  46KU47 3wus2 46KU47 
i fs 
Audible Alarms FEDERAL SIGNAL D 
Vibratone Horns—Can produce coded Electronic Horn—Capable of SelecTone Speaker м 4 


blasts or sustained tone. UL Listed. producing 2 high-decibel horn tone Amplifiers—With volume control. 
4A967 is CSA Certified and FM Approved. outputs from the same unit. Require Universal Tone Module 1N894 
35GX51 is Marine Rated and Type 4X (sold separately). NEMA 3R. UL Listed. 
when installed with included panel-mount CSA Approved. 


gasket. C-UL Listed. Universal Tone Module—For use with 
Electronic Siren—Multivoltage siren 3WU52, 3WU53, 4A968, and 5LE20 
produces 1 of 2 tones. UL and C-UL signaling devices. Microcontroller 
Listed. Marine Rated. Type 4X. produces 1 of 32 different tones. 


Resonating Horn—Resonates sound 
by means of a diaphragm. For indoor/ 


Weatherproof Back Box—For 
surface mounting of 44967 horn and 
5LE20 speaker amplifier. 


ПЕТТІ) 


Flush-Mount Trim—Used to mount 
4А967 Vibratone Horn. 


Telephone Extension Ringers— 
Designed to draw attention. 
Activated by an analog phone. UL 


Streamline Low-Profile Mini 
Sounder—Produces 28 tones. 


outdoor use. UL Listed, CSA Certified. Listed, FCC Approved. NEMA 4X. 
Mfr. Item 
Description Voltage Decibels H Ww D Model No. 
Vibratone Horn 120V AC 100dB € 10 ft 4in 4in 2.5 in 350 4A967 
Vibratone Horn 12 to 24V DC, 16 to 33V DC 90 dB 4.125 in 4125in 2.7969 in 450E 35GX51 
Electronic Siren 120/240V AC 104 їо 11348 10.1094 іп 10.9219 in 9.4375 in ESIREN — 52XJ38 
Resonating Horn 120V AC 105 dB 8 in 8 in 19.75 in 55 1N745 
Electronic Horn 24V DC 96 to 117dB 8.5 in 8.9375 in 9.6094іп EHORN-024 52XJ35 
U-Bracket Mounting Kit for 52XJ35 = EHORN-TKIT 52XJ37 
Weatherproof Back Box = = 4.5313 іп 4.5313 in 2.4375 іп Ү/В 4A969 
Flush-Mount Trim — — шыш 5.5625 in — TR 51Е17 
Telephone Extension Ringer, Bell 120V AC 98dB Q 10 ft. 5%" 41365" 4%" TELB 3LY37 
Telephone Extension Ringer, Horn 120V AC 100 dB @ 10 ft. 5%" 4196" 3%" TELH 31Y38 
SelecTone Speaker Amplifier 120V AC 11008 @ 10ft 12.25 іп 8 іп 8.25 іп 300GC 4A968 == 
SelecTone Speaker Amplifier 120V AC 64 to 88dB 4.5 in 4.5 in 3.4375 in 50GC 5LE20 
Universal Tone Module = == ПВ? in 2.4375 іп 3.5 іп UTM 1N894 5LE16 
Streamline Low-Profile Mini Sounder 9 to 28V DC 82 to 100dB 3in 3.625 in 1.875 in LP4 51Е16 
Sign іп їо Grainger.com? to see YOUR Pricing апа MORE 1919 


SAFETY Scan. Order. Done. =S 
Visual & Audible Alarms Details on page A1. 


Edwards 


Vibrating Horns and Bells Signaling 
Horns—Adjustable-volume Hazardous Location Horns— Bells—Produce a continu- 
horns provide high-decibel Designed for use in locations ous rapid-fire ringing sound 
signals. Surface-mount are for ^ where electrical supervision of for timing, scheduling, 

indoor use. Panel-mount has signaling circuit field wiring is paging, and general alarm 


NEMA 4X enclosure for indoor/ ^ required, or for unsupervised applications. UL Listed. 
outdoor use. UL Listed exceptfor signaling applications. NEMA 166571 to 166573 are also 


166561 and 166562. Type 4X. UL Listed. FM Approved. 
Mfr. Item 
Voltage Decibels Mounting H w D Model No. 
Horns 


24V AC 78 to 103dB Surface 4.875іп 4.875іп 3.3125 in 876-65 166564 
120V AC 78 to 103dB Surface 4.875in 4.875іп 3.3125 іп 876-М5 166565 
24V DC 78to 101dB Surface 4.875іп 4.875іп 2.125in 877-61 166566 


24V AC 78 to 103dB Surface 5 in 5in 2.125 in 874-G5 166561 
120V AC 78 to 103dB Surface 5 in біп 2.125 in 874-N5 166562 
120V AC 78 to 103dB Panel 4625in 4.625in 1.875іп 8/0P-N5 166559 
24V DC 78 to 91dB Surface 4.625 in 4.625іп 1.875іп 871P-G1 166560 
Hazardous Location Horns 
120V AC 100 dB Wall/Pipe 7.605іп 7.3275іп 4.1875in 878EX-N5 160568 
= zn DC 97 dB Wall/Pipe 7.625in  7.375in 4.1875in 879EX-G1 160569 
in Bells 
24V AC 88 dB Surface 4in 45in  2.4063in 340-465 166570 
120V AC 88 dB Surface 4in 45in  2.4063in 340-445 166571 
12V DC 90 dB Surface 4in 4in 2.4063 in 435-4E1 166575 16G568 
24V DC 90 dB Surface 4in 4in 2.4688 in 435-461 160576 
6 in Bells И А 2 т EEUU 
24 92 dB Surface 6 in біп 2.9062іп 340-665 160572 
120V AC 92 dB Surface 7125in 7.125in 368751 340-6№5 160573 16G570 
6V DC 92 dB Surface 6 in біп —24063in 435-661 166577 
Visual/Audible Alarms S 
Streamline Low-Profile Strobe— Flashing Warning Lights, LED— 
Provide two tone patterns with visual Synchronized sound and visual signal. 
signal. 60 fpm. PLC compatible. CE 60/75 fpm. UL and C-UL Listed. 
Compliant. Note: fpm = Flashes per minute. 
AMBER | RED 
Lamp Mfr. Item Item 
Voltage Decibels Life H Dia. Model No. No. 


Streamline Low-Profile Strobe 3 Ғы J Е z Ы 
181030VDC 821010048 0100. 10,000hr 3.5іп  3.6667in Рт 130/056 |3WU57 
Flashing Warning Lights, LED 
120VA 85dB @ 10 ft. 60,000hr 6% 5% AVI-LED [487709 |482710 
24VDC 85dB @ 10 ft. 60,000hr — 6/7 535 АМ1-ГЕ |487711 |482712 3WUS56 482710 


Edwards WERMA Schneider 
Signaling” ТОНА СВЕСНИ Ф Electric 
Buzzers 
Buzzers have continuous sound pattern. Vibrating AdaptaBuzzers 166834 and 166835 have adjustable 7 
volume and vibrating armature. 452040 and 452052 offer two-stage signaling with a permanent LED 16G834 422н2 
beacon plus а continuous tone to alert you to potential danger. 166834 and 166835 are UL Listed. 
Housing Mfr. Item 
А опаде Decibels Mounting H w Color Brand Model No. 
indoor 
24V AC 70 dB Surface 2.3438 іп ^ 5.1094 in Gray Edwards 340A-G5 166834 
120V AC 70 dB Surface — — Gray Signaling 340A-N5 166835 
40 to 120VAC  80dB Surface 3.1406 in 1.625 in Black GE PB120A 422H2 
Indoor, Qutdoor E А ё д 
24V AC/DC 8048 Surface, Wall 2.3281in 2.0469 in Black Waria 10900075 452040 
115V AC 80dB Surface, Wall 2.9063in 1.9531 in Red 15010067 452052 
230 to 240V 90 dB Surface, Wall 1.14 in 1.14 in Black, Green Schneider — XB5KS2M4 55М/118 452U52 
230102407. 9048 Surface Wal 1.14іп 114іп Black Green Electric ХВ5К52М8  55WL19 55WL18 


Personal Air Horns 


Provide a piercing 120dB blast at 10 
ft. to deter a would-be assailant or 
unfriendly animal. 


Mfr. Item 
H Coverage Model No. 
Plastic 
2in 39 ft FSBt  53XP87 
3 in 391 FSB5BU  53XP89 
{Tin 65 ft FSA6 53XP91 
Metal Ds mam SES 
3 a Ed Т pum E ed 53XP87 53XP89 53XP91 53XP90 53XP88 53XP92 
6%in 651 FSAGR  53XP92 
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€ SOUND SEAL 3Auralex 


CONTROLLING NOISE IN EVERY ENVIRONMEN: асос 


Noise Absorbers 


= Sound Seal products meet ASTM E84 Class | Fire Rating; 

Auralex Portable Screens meet the CAL 117 Standard 
Eliminate noise and echo in industrial and community 
environments. 


Wall Blanket—Abrasion-resistant fiberglass blanket has one 
quilted side and is impervious to dirt, grease, and solvents. Mounts 
on walls, ceilings, or anywhere with hard reflective surfaces. Edges 
are sewn and finished. Also has 4 grommets for easy installation. 


Portable Screens—Use screens individually or in groups to form 
partial noise enclosures. 19MP54 and 19MP55 each include 2 
panels and 2 round base stands. 19MP55 is sized to fit on a desk. 
5T512 offers an absorber curtain quilted on one side with a rein- 
forced vinyl barrier on the other and a powder-coated tubular steel 
frame stand. 


Overhead Sound Baffle—Standard economy baffle has a smooth 
casing. 


Wall Blanket 
5T498 


Acoustical Ceiling Tiles—Designed to replace existing grid 
ceiling tiles. Feature a black matte facing attached to a yellow, rigid 
fiberglass board. 


Decorative Fabric Panels—Ready-to-mount panels feature 
fabric-covered 6- to 7-10. density fiberglass core that provides 
maximum noise absorption. Mount easily to walls, partitions, or any 
flat surface. 


NRC ltem Pkg. 
L W Thickness Color Rating Brand No. шу. Portable Screens 
Wall Blanket Б РУУН wena аА) 19МР55 
Of 4ft lin Gray 0.75 — Sound Sea 57498 1 
Portable Screens К месари 
2 ft 2ft 3in Gray/ = Auralex 19MP55 2 
4ft 2ft 3in Black = Auralex 19MP54 2 
Oft 4й iin Gray 0.75 — Sound Sea 5T912 1 
Overhead Sound Baffles | 
 2ft — 4ft 15іп White 1.13 SoundSeal  3TPT6 10 
Acoustical Ceiling Tiles | rus ! E un itm wd 
48 in 24in 21п Black 1.15 Sound Seal 420748 3 
Decorative Fabric Panels | ^ Жү ДЕУ палац 
2ft 2ft 1in Gray 0.75 Sound Seal 1VDR2 1 
2 ft 2 ft tin Blue 0.75 Sound Sea 1VDRA 1 
2ft 2ft 1 in Neutral 0.75 Sound Seal 1VDR6 1 4 
Aft 2ft iin Gray 075 —SoundSea| 48006 1 Acoustical 
4ft 2ft 1in Blue 0.75 Sound Seal 4RC05 1 Ceiling Tile 
4ft 2ft 1in Neutral — 0.75 Sound Seal 1VDT7 1 420T48 
Convoluted 
Foam Sheets 
19MP18 


3Auralex €, SOUND SEAL’ 


-acoustics WRONG NOISE IN EVERY ENVIRONMENT 


Acoustic Foam Sheets and Quilted Absorber Rolls 


Can be easily cut into custom Flat K-Foam Roll— Quilted Fiberglass 
sizes and applied to most 2-10. density, open-cell flat Absorber Rolls—Aluminized 
surfaces. polyurethane foam provides facing is abrasion-resistant and 
excellent absorption over a impervious to water, dust, oils, 
broad frequency range. Not for grease, and most solvents. Rolls 
use near open flame or sparks. easily attach to walls or other 
Aluminized Mylar-faced roll is surfaces. Temp. range: -30? to 
impervious to water, dust, and 250°F. 1VDL9 is used for most 
oils, and is cleanable. Resistant broadband noise problems, and 
to moisture and lubricants. 1VDP5 is for noise levels higher 
Temp. range: -20? to 120?F. in low-frequency bands. 

= Meet ASTM E84 Class 

| Fire Rating 


Convoluted Foam Sheets— 
Open-cell cone-shape 
polyurethane foam. Provide 
greater absorption to surface 
areas than flat foam. Ideal for 
low- to mid-range frequency 
sound absorption. Resist oil, 
alkali, and mild acids. Not for 
use near open flame or sparks. 
Sound Seal sheets temp. range: 
-45° to 250°F. 


Flat K-Foam Roll 
3TPU1 


”,% 


© 


SAFETY 
Noise Control 


Portable Screen—4 Screens 
Shown (Sold individually.) 
5T512 


L № Thickness Color 


Overhead Sound Baffle 


Quilted 
Absorber Roll 
1VDL9 


0.8 


Charcoal 0.55 


0.75 


Convoluted Foam Sheets 
28 2ft  2in Gray 
2ft 20  4in Gray 

27in 54in 1іп Gray 

27in 5b4in 2іп Gray 
27in 54іп 3іп Gray 
aft 4ft — 2in Gray 

Flat K-Foam Roll 

10ft 54in  1in 

Quilted Fiberglass Absorber Rolls 

25 ft 48in 1іп Gray 

25 ft 48in  2in Gray 
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0.8 


NRC Item Pkg. 

Rating — Brand No. ау. 
Auralex 19МР19 12 
Auralex 19МР20 6 
Sound Seal 57492 4 
Sound Seal 57493 4 
Sound Seal 57494 4 
Auralex 19МР18 2 
Sound Seal 3TPU1 1 
Sound Seal 1VDL9 — 1 
Sound Seal 1VDP5 1 


STPT6 


Decorative 
Fabric Panel 
4RCO6 


SAFETY 
Traffic Control & Parking Signs 


Scan. Order. Done. ef 
Details on page A1. d 


Find more Safety Sign Compliance and Material Type information on page 1882. 


Traffic Control Signs 


Communicate traffic rules and warnings and make drivers aware of crosswalks, railroads, road condi- 
tions and road construction zones. These aluminum signs are commonly posted near public and private 


roadways, parking lots, and railroads. HIP sheeting provides higher reflectivity than D or EG sheeting. 


W11-2 H1915 
D9719 D, HIP (24 in x 18 in) 
D, HIP (24 in x 24 
in, 30 in x 30 in) 


В5-1 В1-2 


09624 09794 
D, HIP (24 in x 24 D, HIP (24 in x 24 in, 30 
in, 30 in x 30 in) in x 30 in, 36 in x 36 in) 
HIP (12 in x 12 in) HIP (12 in x 12 in) 
BUCKLE SPEED 
UP LIMIT 
IT'S THE 5 
LAW! 
% 
448Т94 R2-1 
D (18 in x 12 in) D9765 


D, HIP (24 in x 18 in) 


Parking Signs 


These aluminum signs communicate parking rules and regulations and help organize and control 
traffic flow. They are commonly mounted on sign posts, stands, or walls within parking lots. HIP 


H1914 


EG, HIP (24 in x 18 in) 


R5-1A 
D9793 


D, HIP (18 in x 30 
in, 24 in x 36 in) 


(SPEED 


LIMIT 


R2-1 
D9757 


D, HIP (24 in x 18 in) 


sheeting provides higher reflectivity than D or EG sheeting. 


ENTER EXIT 
ONLY ONLY 


D9633 D9637 
D, HIP (18 in x 18 in) D, HIP (18 in x 18 in) 


(FIRE LANE} 


NO 
PARKING 
TOW-AWAY 


3ZTP1 HIP (18 in x 12 in 
HIP (18 in x 12 in) 


VISITOR jos 
PARKING 
G 
ONLY еве 
H1932 | R7-8D 
EG, HIP (18 in x 12 in) 2ZTV1 


HIP (18 in x 12 in 


1922 GRAINGER. 


ШШЩ 


NO 
PARKING 
_ 


R7-94 
H1883 
EG, HIP (18 in x 12 in) 


p 
PRIVATE 1 


UNAUTHORIZED. 
VEHICLES WILL 

BE TICKETED 

/TOWED AT 
OWNERS EXPENSE 


3ZTP3 
HIP (18 in x 12 in) 


RESERVED 
PARKING 


R7-8 
3YPF7 
HIP (18 in x 12 in) 


Find even MORE on Grainger.com® 


BÓEO 


W42-8 
D9752 


D, HIP (24 in x 24 in) 
HIP (30 in x 30 in) 


В5-2 
09706 


D, HIP (24 in x 24 in) 


R1-1 
D9768 


HIP (12 in x 12 in, 18 inx 18 


Available Reflective Sheeting 
Diamond Grade ( | 
Engineering Grade (EG) | 
High Intensity Prismatic | (HIP) | 


STOP 


PROCEED 
WITH 
CAUTION 
449L17 R1-6A 
HIP (24 in x 24 in) 3ZTG4 


D (36 in x 12 in) 


in, 24 in x 24 in, 36 in x 36 in) 
D (12 in x 12 in, 18 inx 
18 in, 24 in x 24 in, 30 in 


x 30 in, 36 in x 36 in) 


W10-1 
D9728 


D, HIP (30 in x 30 in) 
HIP (12 in x 12 in) 


W20-1W 0М1-2 
37117 3PMP3 
HIP (30 in x 30 in) HIP (18 in x 18 in) 


R2-1 
D9758 


D, HIP (24 in x 18 in) 


R7-1D 
3ZTN1 
HIP (18 in x 12 in) 


Y 


MOTORCYCLE 
PARKING 


ONLY 


—À 
3ZTP6 
HIP (18 in x 12 in) 


HANDICAPPED 
PARKING 
PERMIT 
REQUIRED 


3YPD9 
HIP (18 in x 12 in) 


(ONE 
WAY 


< 


М 


(ONE 
WAY 


= | 


\ 


R6-2L 
6DUX8 


D (24 in x 18 in) 


R7-1R 
3ZTN3 
HIP (18 in x 12 in) 


RESERVED 


PARKING 


3ZTP7 
HIP (18 in x 12 in) 


CA 


3YPE1 
P (18 in x 12 in) 


R6-2R R6-2A 
D9712 D9713 
D, HIP (24inx18in) D, HIP (24 in x 18 in) 


Available Reflective Sheeting 
Diamond Grade 


D) 
| Engineering Grade (EG) 


High Intensity Prismatic | (HIP) 


NO 


PARKING 
R7-1 R8-3 
3ZTL9 3ZTN9 


H HIP (18 in x 12 in) 
EMPLOYEE 
PARKING PARKING 
ONLY 
a 
3ZTP8 3ZTP9 


HIP (18 in x 12 in) HIP (18 in x 12 in) 


б25оғінғ| ҒІМЕ 


VAN 
ACCESSIBLE 


R7-8B 3YPF5 
D9787 HIP (6 in x 12 in) 
EG, HIP (6 in x 12 in) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 
Traffic Control Signs & Stands 


=TAPCO 


Safe travels: 
= А 
BlinkerSign 


Flashing LED 
Traffic Signs 


= Meet MUTCD requirements 

= Programmed to flash 24/7 

All signs are aluminum and 0.08-in 
thick. Offer high-visibility LED lights 
and 3M reflective sheeting. Have a 100,000 
hr LED life expectancy. 

Pedestrian Crossing signs have an MUTCD 
code of W11-2; School Crossing signs are 


ЗҮРЕВ 


3YPG9 


PEDESTRIAN | SCHOOL 


51-1, and Stop signs are coded R1-1. | CROSSING (CROSSING) STOP 
Nominal Item Item Item 
Includes Sign Size No. No. No. 
Solar, Diamond Grade 
Battery Charger, Tool for Solar Panel Installation 30 in x 30 in 3YPG7 3YPG3 3YPF8 
Installation Tools, Programming i ; = = 
Software, Time Clock Circuity 30 " x30 Ш 209157 
Installation Tools, Time Clock Circuity 30 Ш x Ed Ш — alib — 
Battery Charger, Tool for Solar Panel Installation ЕН n x 36 n 9FDES SYPUI SYPFS 
Cord for AC Power 36 in x 36 in — 20H161 — 
Plug-In, High Intensity Prismatic m 
Articulating Brac ets, Power Cort 24 in x 24 in — — 61DU23 
Plug-In, Diamond Grade 
24 in x 24 in — — 36JT62 
Cord for AC Power 30 in x 30 in 3YPG9 — 3YPG1 
36inx36in | ЗҮРНІ — 3YPG2 
2KCV7 


m 
rtina ass 


Portable Stop 
Signs with Base 


Quickly and easily set up a temporary 2-way or 
4-way stop sign. Signs include a white HDPE delin- 
eator post, 2 interlocking 18 in ABS plastic stop 
signs, and one 15-Ib recycled rubber base. 


Nominal Item 

Retroreflective Grade Sign Size No. 
Not Retroreflective 56 in x 11 in 2KCV7 
High Intensity Prismatic (HIP) 56 in x 11 in ЗІМГЕЗ 


Polyester/PVC Vinyl Vinyl 
Not Retroreflective Grade Diamond Grade RS34 Grade 
G7231 G7241 67248 


Roll-Up Signs <) Eastern M Metal 


= Meet MUTCD requirements = Diamond shape 


All roll-up signs have an orange background with black text and quickly alert 
drivers and pedestrians of hazards. Not retroreflective signs are designed for 
daytime use only; retroreflective signs provide a highly visible warning and are 
for day or evening use. Feature standard fiberglass battens with lock pockets. 
They fit federally approved sign stands. Include storage bag. 


Sign > CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Legend Sign Material Retroreflective Grade Nominal Sign Size No. 
Accident Ahead G7231 
Detour Polyester/ Not Retroreflective, 36 in x 36 іп, 48 in x 48 іп 67233 
Detour Ahead VC. Vinyl Superbright, RS34, G7234 
Left Lane Closed Ahead » 11У Marathon, Diamond 36 in x 36 in, 48 in x 49 in 67238 
Left Lane Ends Symbol 36 in x 36 in, 48 in x 48 іп 67239 
Men Working Polyester/PVC Мой Retroreflective 48 in x 48 in 481H78 
Not Retroreflective, 
Men Working Symbol RS34, Marathon, G7241 
One Lane Road Ahead V ҮҮ Damon 67242 
ne Lane Road Аһеа , Vin ; 
Right Lane Closed Ahead y Da Haha Asad 36 in x 36 in, 48 in x 48 іп 67243 
Right Lane Ends Symbol Mapsthore Diamond 67244 
Road Closed Ahead 5 | с 67245 
Vinyl uperbright, RS34, 
Utility Work Ahead Marathon, Diamond G7248 
Ішу Work Ahead Polyester/PVC Мої Retroreflective 36 in x 36 in suna 
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ie BRADY. 
2-Sided 
Stop/Slow 
Paddle Signs 


= Meet MUTCD requirements, except 
1EKR2, 1EKR3, 1EKV3, and 142558 


1EKR3, 1EKR4, and 1EKV3 have an 81 in high- 


1EKR2 


visibility, orange handle. 
Retroreflective Item 
Grade SignH SignW Вгапа No. 
ABS Plastic with 9 in Polygrip Handle 
ШЕШЕ ЕНЕ {in 18 in — 1EKR2 
Engin 18 in = 6FGKO 
High-Intensity Prismatic (HIP) 18 in 18 in — 6FGK2 
Engineer 18in  18in = 6FGJ9 
High-Intensity Prismatic (HIP) 18іі 18 in — 6FGK1 
ABS Plastic with 2-pc. Plastic Handle 
Nonreflective 24in  24in — 6AFT7 1EKR 
Engineer 24in 24in -- 1EKR3 3 
High-Intensity Prismatic (HIP) 24 in 24іп = TEKR4 
Diamond 24in 24іп = TEKV3 
Aluminum with 9 in Aluminum Handle 
Nonreflective 18in 18іп Brady 147558 


2349509 


233514 


23Ј507 


1UBP1 


Since 1886 


Roll-Up and Rigid Sign Stands 
= NCHRP-350 compliant 
= Compatible with either 36 in x 36 in or 48 in x 48 in signs 


23J511 and 23J514 each have 3 flag holders. 
Sign Sign Stand Sign Stand Item 
Compatibility Гед L Range — Mast H Range Material Connection No. 
Springless Sign Stand, 4 Legs 
Roll-Up 28 in to 43 in 12in Aluminum Screwlock 1UBP2 
Sprinaless Sign Stand With Weighted Base, No Legs 
1-0 28 іп to 28 in 12 in Rubber Pocket 1UBN9 
Springloaded Sign Stands, 4 Legs 
Roll-Up 32 in to 48 in 18 in Aluminum Screwlock 23J509 
Roll-Up 32 in to 48 in 18 in Aluminum Screwlock TUBP3 
Rigid 44 in 48 in to 84 in Steel Bracket 237511 
Rigid 44 in 48 in to 84 in Aluminum Bracket 23J514 
Ground Stake Sign Stand, No Legs 
Roll-Up ТТ in Steel Bracket 234507 
Tripods sim Stands, 3 Legs 
Roll-Up 54 in 77 in Steel Bracket ТОВР1 
Rigi 54 in 77 in Steel Bracket 23J508 


SAFETY 
Sign Posts, Bases & Accessories 


Scan. Order. Done. = 
Details on page А1. 


SZTAPCO б» ] 
I BRADY. 2) UOPCO Б BRADY. 
2 DESIGNOVATIONS, INC. = TAPCO Round Sign Posts 352Р21 
Developing Products Differentiated by Design Safe travels: . . У . 
= All sign bases are black Portable Sign Posts with 
U-Channel Sign Posts Steel Sign Posts—High-tensile galvanized some Ny A 
= Prepunched mounting holes Steel posts resist corrosion. Not punched. : i 
p 9 ° р р 1DYJ4 handle signs up to 24 
Aluminum/Composite and Composite Sign Sign Post with Flexible Spring Base— x 24"; mounting hardware 
Posts—Use open-profile posts for signs up to Square base mounts to concrete or asphalt. included. 1VC44 has holes on | 
12" x 18", closed-profile for signs up to 30" x 30". . Holds signs up to 18" x 24", includes 1" centers. Prepunched. ba 
Closed-profile posts are pointed for easy installation 42033 mounting hardware and post installation kit. davis 
and include a top cap. Not punched. 
H d Post Post Post Wall Holes on Item 
Breakaway Steel Sign Posts- Constructed of Dim. Color Finish Thickness 1 іп. Centers Brand Мо. 
Rib-Bak high-carbon billet that is 25% stronger Sign Posts, Steel 
ы i " 10ftx2%in Silver Galvanized 16да No Tapco 9A908 
than other U Channel posts. Mounting holes on 1 12ftx2%in Silver Galvanized (.065 in) Yes Тарсо 352Р21 
centers. Mounting hardware sold separately. Post Post Post Base Base Item 
U-Channel Post Post Post Item Dim. Color Finish Dia. Brand Мо. 
Profile L Dim. Color Finish No. Signes Post with Flexible Spring Base, Poipropyione 
Aluminum, (composite Sign Posts—Brady 8inx8in ^ White —_Unfinishe 8in Brady 10ҮЈ5 
Open 8ft. Green Unfinished 42Н34 Fortahle Sign Post with Base, Steel | 
Open 88 T White Unfinished 42H32 Aft3inx1*sin ^ Black Enamel 241) 14in Lyle —488F11 
Closed 8ft. Green Unfinished 42Н35 Portable Sign Post with Base, Iron 2 
Closed 8ft. White Unfinished 4ZH33 4ftx17inxi7in Black Enamel 351Һ 17in Brady  1VC44 
Composite Sign Posts—Designovations Inc. Portable Sign Posts with Bases, PVC Post with Rubber Base 
Open 6f Gmyoiny4 White Clear Veil 6XDJ8 ЗРМЈ8 sft White —Unfinished 3010 15in Brady  1DYJ3 
Closed 6 ft. x2inxiin Green Clear Veil  3PNJ4 5 ft Unfinished 601b 15in Brady 1DYJ4 488F11 1DYJ3 
Closed 7ft. 7ftx2inx1in T low Clear Veil 6XDK4 
pen 8ft. reen lear Veil  6XDK1 - j 
Open 8ft. 8ftx2inx1in White — ClearVeil 6XDK2 = TAPC о eS DESIGNOVATIONS, INC. 
Closed — 8ft. Green — ClearVeil — 3PNJ8 ` 
Breakaway Steel Sign Posts—Tapco i 
Open  6ft. 1 7 Green Powder Coated39F186 Square Sign Posts 
Open Gf 0102 1X7: ^ Siver Galvanized 39F192 These posts are for signs up to 36" x 36". Composite 
Open  6ft. 6 ftx 3 %e in Green Powder Coated 3JY32 : : К 
Open 6 ft. X 1 1982 in si ver Galvanized 39F189 posts are maintenance-free, will not rust or corrode. 
1 n P = " а . . 
Ope 2 fx incen ree Ро дара Қ High-tensile galvanized steel posts resist corrosion. 6XDLO 
Open 7ft 7ftx3%ein Green Powder Coated 39F188 
Open 7ft. X 1 55» in Silver Galvanized 39F191 
Open 8 ft. Vain ута n Green. Powder Coated 39F187 Post Post Post Wall Holes on Item 
Open Bit 8 "X214 in x% in—Siver Galvanized 39193 Dim. Color Finish Thickness 1іп. Centers Мо. 
Open 8ft. 8ftx3%ein Green Powder Coated 61437 Composite, Not Punched—Designovations Inc. 
Open 8 ft. X 1 1980 in Silver Galvanized  4LNK2 8 ftx2inx2 in —White Clear Veil = ga (0.25 in) No 6XDLO 
Open 101. 10ftx3%ein Green Powder Coated 66763 39F186 Green Clear Veil No ЗРМН5 
Open 108. х 1 1980 in Silver Galvanized 4LNJ9 Steel, Prepunched Full Length of Post—Tapco 
Open 12ft. 12ftx3%ein — Green Powder Coated 60764 8íx2inx2in Silver Galvanized 14 ga Yes 81/68 
Open 124. x 1 9 in Silver Galvanized 39Ғ190 WOftx2inx2in Silver Galvanized (0.0781 in) Yes 8LV69 8LV68 
Ё 
J FIVE 
P 1DYJ6 9FPR4 3PNG7 
= 488D02 
avvuz 6 Pim 
= Qu ch 
- | Y d d 
? & pum 
^ 9RX15 6XDJ3 6VEF7 . 25AY10 GVKK7  9ANX7  3PNJ2 4ZH36 24WH48 
4VL34 
А А = TAPCO ЮУ ZNI Е DESIGNOVATIONS, INC. 
Sign Bases and Accessories wie 62 BRADY. ZING" > DESIGNOVATIONS, INC 
Compatible Base Base Base Base Base Item 
Sign Post Style and Size Shape Wt. Material Color Dia. Brand No. 
Surface Mount Sign Post Bases 
Round, Square, U-Channel 2 % іп Round, 2 in x 2 іп Square, 3 віп x 1 %2 in U-Channel Round 6 Ib Aluminum Silver 15 in Tapco — 3YVU7 
U-Channel 2% inx1 vin Round T lb Aluminum Silver 14 V^ in Lyle 488F10 
1 іпх1 Yin Round 816 Aluminum Silver 14 ^ in Brady 4VL34 
Portable Sign Post Bases j 
Round, Square, U-Channel — 2 % in Round, 2 in x 2 in Square, 3 ?4e in x 1 94» in U-Channel Round 70 Ib Concrete Silver 18 in Tapco 9RX15 
Tin Cone T2 1b Rubber Black 18 in Zing 488D02 
Square 2inx2in Cone 125 Ib Concrete Gray 18 in Tapco ^ 35ZP20 
2inx2in Pyramid (Square) 250 Ib Concrete Gray 18 in Tapco 35ZP18 
Item 
Ground Type No. of Compatible Item Description Material Color Brand No. 
Material forAnchor ^ Holes Sign Post Style and Size Brand No. Manual Post Driver and Sign Post Drive Cap 
Breakaway Surface-Mount Sign Post Anchors Manual Fence Post Drivers Steel Black/Gray — 9ANX7 
Concrete 3 Round 2% in Designovations Inc. 6Х0М3 Steel Alloy Silver Tapco 3PNJ2 
Cast Iron Concrete 3 Square 2inx2in  Designovations Inc.  GXDH8 Item 
Е 2 lb/ft, 3 Ib/ ; ; Description Compatible Sign Post Brand No. 
Concrete 3 U-Channel ft, 4 Ib/ft Designovations Inc. 6Х0Ј6 Sign Mounting Hardware 
Breakaway In-Ground Sign Post Anchors 5 Sign Mounting. brackets, Strap-On 4 іп to 12 in Round Tapco 1DYJ6 
oncrete 4 quare 2inx2in Tapco 6VEF6 ingle-Sided Sign Mounting А 
Susi Concrete 0 U-Channel 2 lb/ft Tapco 6VEF7 Brackets, clamp- On 2 % in Round Tapco SFPR4 
tee Standard Soil 0 Round 3in Tapco 25AY10 ouble-Sided Sign Mounting i 
Standard Soil 4 Square 2inx2in Tapco 3PND8 Brackets, Clamp-On 2 % in Round Tapco 8LV70 
Standard Soil 0 U-Channel 2 lb/ft Tapco 25А704 Street Sign Cross-Piece Bracket, Bolt-On Р В тұ Тарсо 3PNG7 
Breakaway Sign Post Couplers 1% in x 1 94 in Square, 1.12 
= = Round 2% in — DesignovationsIno. 6XDJ2 — Vandal Resistant Sign Mounting lb/ft U-Channel, 2inx2in Tapco 42936 
Cast Iron = Square 2 in, 2%4 in Designovations Inc. бҮККТ = . | Square, 2 Ib/ft U-Channel 
= = U-Channel ТОУ Designovations Inc. 6XDJ5 ООА ЕШ, 2 % in Round Tapco — 24WH48 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Safety Flares & Lights 

Ел. I7 M А 261092 

- LED Baton 52 
ы-і C i 
45MG25 Е = Traffic Flares 
E m and Road Flares 

Safety Flares and Rechargeable flares are a safer alter- 
Storage Cases native to traditional incendiary flares. 
» Flares are UL Listed A Crush-resistant body with impact- 


Highly visible flares ignite with self-contained 
striker. Polyethylene Storage Cases are equipped 


with a handle for easy transport. Red color. 
Flare Item Pkg. 
— L Duration No. Qty. 
oad Flare 
10 біп 20min 45М005 72 2KCW4 
17 іп 30 тіп 45MG26 36 
Spike Flares w/Wire Stand 
14in 30 min 8FXCO 36 
Nonspike Flare Cases—Hold Up to 12 Flares 
18 іп — 2KCW3 1 
18 in = 2KCW4 1 


| 
LED Safety Lights _ UR. 4. 


Ultrabright lights use 16 all-direction LEDs for visibility up to 7 mi. Compact, 
1A" H x 474"-dia. lights work underwater and in hot or freezing temperatures. 


10 flash patterns including "SOS" and solid-on lantern. Feature lithium batteries. 


Run up to 150 hr on one battery. Rechargeable light kits plug into a vehicle hot 


point (12/30VDC). 
P CHOOSE: > CHOOSE: Item 
LED Color Shell Color Includes No. 
PowerFlare LED Safety Lights with Replaceable Batteries 
Blue Yellow SNJU4 
A Amen Orange, Yellow Battery D6163 


PowerFlare LED Safety Light Kits rol MS Bag and Replaceable Batteries 
Lights, (3) CR123 Batteries, Orange Carrying Bag D6164 


Amber, Amber/ Orange, Yellow t 5 à m Batteries, Orange Carrying Вад D6165 


Red, Red 6) Lights, (6) CR123 Batteries, Orange Carrying Ва) D6166 
5) Lig ghis (3 CR123 Batteries, Orange Carrying Bag D6167 
PowerFlare Safety Light Kits with Charging Station 
Amber, Red Yellow (6) Lights, (6) Rechargeable G8444 
Blue, Blue/Red Batteries, Charging Station G8445 
PowerFlare ACDC Adapter 
AC to DC Converter 30RU10 
Red LED 
H5597 
FLAREALERT 
Poe iG TiN ой 


LED Safety 
Lights 


Water-resistant, crush-resistant, 


reusable flares produce 360° Е P CHOOSE: Item 

beacons of light that can be seen теру Safety Lights LED Color н. 

for miles. The magnetic base lets _0.5W Lig Red, Yellow — H5594 

you elevate the light for better 1W Light Bae ata hit НЕРІ 

visibility. Require 4 AA batteries, ^ LED Safely Light with Storage Bag 

not included except in kits. А mm т ШІ Res: Yellow Hana? 

0.5W LED light battery life is a е нЕ Blue, Green, White H5603 

40-hr steady, 140-hr flash. 1W 0 TWLights — Blue, Green, White H5604 

LED light battery life is 20-hr Un Safety Light Kits 

steady, 60-hr flash. rag Ba B Red 3LXD9 

Kits H5599, H5595, and H5596 (2,0207 00118-8 

include cone adapters that Weighted Bases, Red, Yellow H5599 
i i atterles 

hold а и a 8) IW Lights, (B Cone _ Red, Yellow — H5595 

wei ases to keep lights 

firmiy in А А marking a pest ÀA tene, Bs Green, White_H5596 

traffic pattern or landing zone. Cone Adap or — 52TD08 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


26L101 


resistant rubber housing. Waterproof. 
Intrinsically-safe design with rubber- 
tight seals. Include a 120V wall 
charger and 12V vehicle charger. 


LED Baton Traffic Flares and 
Kits—Have а !^"W LED flashlight and 
14 signal LEDs visible up to 1⁄2 mi., 

to use as an emergency road flare or 
handheld safety wand. Feature five 


Super LED Road Flares and Kits— 
Have 24 LEDs and 2 rows of lights 

to boost visibility up to 2 mi. 7 flash 
patterns. 4-Pack Kits are great for first 
responders. 


Flex-Fit Tripod—Use to elevate 


flares in a vertical position for greater 
different flash patterns. visibility. 
Number LED Shell Item 
Description of LEDs Color Color No. 
LED Baton Traffic Flares 
Single Flare 15 Yellow Yellow 26L091 
Single Flare 15 Red Orange 26L092 
Single Flare 15 Blue/Red Blue 35MT04 
LED Baton Traffic Flare Kits 
3 Flares and 2 Flex-Fit Tripods 15 Red Orange 26L093 
3 Flares and 2 Flex-Fit Tripods 15 Yellow Yellow 26L094 
Super LED Road Flares 
Single Flare 24 Yellow Yellow 26L097 
Single Flare 24 Red Orange 26L098 
Super LED Road Flare Kits 
4 Flares and 2 Flex-Fit Tripods 24 Red Orange 26L099 
4 Flares and 2 Flex-Fit Tripods 24 Yellow Yellow 26L101 
Accessor) ту 
Flex-Fit n _______i__261085_ 26L095 
ғ” 
Flashback Flashback Five 
Three Light Illuminator 
Batons Light Baton 


= 
Light Batons ; 


Range of up to 1 mi. Batteries not included. Feature nonslip textured grip, 
magnetic tailcap, built-in belt clip, and wrist strap. 


Flashback Three Light Batons—3-stage switch provides flashing light, 
steady light, and an endcap flashlight. Weather-resistant, high-impact ABS 
plastic body. 


Flashback Five Illuminator Light Baton—5-stage switch provides red, 
blue, red/blue alternating, red/blue blend, plus 360° constant-on white light. 


Flashback Traffic Controller Light Baton—3-stage switch provides green 
and red steady light and endcap flashlight. High-impact weather-resistant 
ABS plastic body has a nonslip textured grip, built-in belt clip, wrist strap, and 
magnetic tailcap. 


LED Operating Power Item 
Color Life Source No. 
Flashback Three Light Batons 
Red 90 hr Steady 3) AA Batteries 15U923 
Blue 90 hr Steady 3) AA Batteries 150924 
Amber 90 hr Steady 3) AA Batteries 150925 
Flashback Five TDI Light Baton 
Blue/Red/White 72 hr Steady (4) AA Batteries 150922 
Flashback Traffic Controller Light Baton 
Green/Red/White 300 hr Steady, 90 hr Flashing —_—_Sreen/Red/White_s00 hr Steady, 90 hr Flashing __(4) АА Batteries | 331РЗ6 _ AA Batteries 33VP36 


КГ АЖЕ Г 


Technologies 


Light Sticks 


Snap and shake for 360? illumination and visibility up to 1 
mile. Nontoxic, nonflammable, and waterproof. ChemLight 
models meet DLA and NAMSA Military Specifications. 


Item Pkg. 

Duration Color No. Qty. 
телді 

3hr IR* 20UL12 10 

ei 0 8hr Blue 3NRA7 10 

6in 8 hr White SNRAS 10 
SnapLight 

біп 8 hr White 9FWUO 10 

6in 12 hr Green 8XZM7 10 

12 in 12 hr Green 5YB27 1 3NRA7 5YB27 


* Requires night vision goggles. 


1925 


SAFETY Scan. Order. Done. = |7” 
Barricade/Flagging Tapes, Flags & Windsocks Details on page A1. E 


Flagging Tape 
1EC17 


Barricade Tape 
4A416 


52 BRADY. SCO 4 
es g EPhRE TATIONS Canad 


nite — Marking 
HARRIS correc Ellen Flag 


Barricade Tape, Flagging 
Tape, and Marking Flags 


Barricade tape features repeat wording that identifies hazards and outlines 
restricted areas. Legend wording for all barricade tape is black. Flagging tape is 


3LUPG6 


a highly visible solid color and can be used with marking flags for even better 33UF94 
visibility. 
Item 
Legend Color М L Thickness _ Material Brand No. 
на — Ye Зіп 200 ft  3mil  Polyethyl 8AW25 
aution ellow 3in mi olyethylene — `~ 
Caution Yelow 3in 2008  2mi Plastic — — 36UV37 » 92VP37 
Caution Yellow 3in 500ft  4mi ШЫР Brady | 15Y425 
Caution Yellow З іп 500# ^ 6mil Polyethylene = 21YH34 
Caution Yellow 3in 1,000 ft 1.6 mil Polyethylene = 4M16 
Caution Yellow 3in 1,0008 3mil Polyethylene — 21YH35 
Caution Yellow Зіп 1,000ft  3mil Polyethylene Ргеѕсо 3UTW3 
Caution Yellow Зіп 1,0008 4mil Polyethylene — Presco 8RLRO 1EKR6 
Caution Yellow/ 3i 10001 2mil Polyethylene Skicratt | 55MP90 же. 
Back | Annin 
Caution/Cuidado Yellow 3in 1,000ft 4 mi id is NEU 8FGT5 ЫЫЫ v y 
Е > " А ў einforce А 
Caution Caution Caution Yellow Зіп 5008 Т7ті Polypropy ene — 8XYZ2 «Б 
Caution Chemical Spill Yellow 3in 5004  4mil ратор - 91714 
ypropylene 
Caution Construction Area Yellow 3in 1,000ft 1.6 mil Polyethylene — ud Flags, Windsocks, and Pennants 
Caution Cuidado Yellow 3in  300ft — 4mil Polyethylene — 9CYF2 
Caution Cuidado Yellow 3in 1,000 ft 1.6mil Polyethylene  --  1N922 | Throwaway Warning Flags— Windsock Kits and Replacement 
Caution Do Not Enter Yellow 3in 500ft 4mi prn НЕ = 8WYK7 Use to mark utility poles and Socks—kits include a windsock and an 
Caution Do Not Enter Yellow 3in 1000Ж 1.6 mil Poke TE = 1N956 rights of way, and to identify truck aluminum mounting frame. Replacement 
Caution Do Not Enter Yellow З іп 1,000ft  3mil __ Polyethylene Presco 3LUR3 loads. Pkg. of 100. windsocks are made of PVC and nylon for 
Caution No Parking Yellow 3in 1,000 ft 1.6 mil Polyethylene — 1N954 durability: col ists fadi 
Crime Scene Do Not Cross Yellow 3in 1,0008 3mi Po ye пупе Cortech — 31XM60 | Handheld Warning Flags— urability; color resists fading. 
; | einforce А ; қ А 
Danger Red Зіп 500  4mil polypropylene — 9TV07 Fluorescent color provides high ^ Banners—Message printed on one side 
Danger Red 3in 5000 тті Reinforced Fen 30wu19 | visibility. Reinforced to prevent with black letters. 52VP37 is constructed 
Danger Red  3in 1,000ft 1.6 mil Polyethylene — — 1N960 ripping and tearing. Include 24" оѓ vinyl coated 1000 denier polyester 
Danger Red  3in 1,000ft 2mil Polyethylene — 6UTA9 i i 
Danger Red Si oot —5 i baste = 360V33 wooden dowel. 1EKR8 with mesh fabric. Includes (6) grommets and 
Danger Asbestos Hazard Red -- 10008. 2mil Polyethylene  - 35R881 plastic stay keeps the flag open. — (6) 40" ropes. 
Danger Do Not Enter Red 3in 3000  2mi Plastic С.Н. Hanson 36UV38 Й 
Danger Do Not Enter Red Зіп 5008  4mil Polyethylene — 8VLL7 Colored Pennants—Sewn onto rein- 
Danger Do Not Enter Red  3in 1,000 1.6 mil Polyethylene — 1N962 i 
Danger Lead Hazard Red — 10008. 2mil Polyethylene — 358880 forced polypropylene cording. 
Fire Line Do Not Cross Yellow 3in 1,000 1.6 mil Polyethylene — 4ACD5 Item 
Hazardous Area Keep Out Yellow 3in 1,000 1.6 mil Polyethylene = 1N952 Description Color H Ww Material Brand No. 
Police Line Do Not Cross — Yellow З іп 1,000 1.6 mil Polyethylene — 4ACD4 Throwaway Red 12in 12іп Vinyl — 1EKR9 
Police Line Do Not Cross — Yellow 3 іп 1,000ft 3mil Polyethylene = 21YH38 Warning Flag 16in 1біп Vinyl = ЛЕКТІ 
QA Hold Yellow 3in 1,000ft 4mil — Polyethylene = 9PNZ6 Fluorescent оду віп Vinyl = 6FGK7 
Quality Hold Yellow З іп 1,000ft 4mil Polyethylene = 8WND2 Red y 
Warning Restricted Area — Yellow 3in 1,000ft 1.6 mil Polyethylene = 1N912 24in  18in . Vinyl — 1EKR7 
нет їзїш 18in Уту Coated ШНЕКТІ 
Color w L Thickness — Material Brand No. Handheld Mesh 
Flagging Tape Warning Flag " 24in 24in Т Coated — — awz 
Blue 1¥%ein 300 2 mi Polyethylene = 1EC26 PERS yi С i 
Fluorescent Blue — 1 Эв іп 150 4 mi Polyethylene = 1EC21 range ^ іріп gin ту, o ге — 8CA99 
Fluorescent Lime — 1 %e in 150 4mi PVC — 1ЕС19 Bin 8i VE ЕЗІ 
Fluorescent Orange 1 Эвіп 150 4 mi PVC — 1ЕС17 Handheld W in in ту = 
Fluorescent Pink — 1 еіп 150 4mi PVC = 1EC18 Fen s A arning 18in 18in Vinyl - 1EKR8 
Fluorescent Red — 1 еіп 150 4 mi PVC = 1EC20 A eld Valid А 
Fluorescent Red — 1 %4s in 300 2mi Polyethylene = 1EC23 Si e Fa Orange/White 36in 36іп 200 Denier Nylon p, m 33UF94 
Orange 13/6 in 300 2 mi Polyethylene — 1EC25 ih еу E: Tem 15i Vind agmakers 52WP77 
White TAsin 300 2 mi Polyethylene = 1EC24 Factor Flag Ш Ш пу 
= alow Rated i ua ШЕ с . 2 n Polyethylene — 1ЕС22 36in 10іп PVC-Lined Nylon — 3LWE4 
agging Tape Rated for Sub-Zero Temperature Conditions | ; У В z 
Fluorescent Blue  1%sin 150 5 mil PVC = 39EN73 Windsock Kit Әп ш Рей — — ШЕ 
Fluorescent Lime — 1 34e in 150 5 mi PVC — 39EN79 52 n 18 in PVC Teed a = 3IWES 
Fluorescent Orange — 1 Ye in 150 5 mil PVC Presco  9PWM5 Ш Ш пес Nyon — — 
Fluorescent Pink — 1 "віп 150 5 mi PVC Presco 9T646 Orange 36in 10i PVC Covered 31WE7 
Fluorescen Red 1% іп 150 5 mil = Pvc - 39EN75 п m Nylon = 
reen ^o in 5 5 mi olyethylene — 7 
Yellow isin 150 5 mi PVC = 39EN77 Replacement 48in 18in bi d — 3LWEB 
CHOOSE: Overall Flag Flag Flag Item 55in 1Зіп Polyester — 5YGF2 
Legend Color H H М Material Brand No. 96in 18 in PVC Covered T 3LWE9 
Marking Flags with Steel Wire Staff, Pkg. of 100 Nylon 
Blank White Sin 2%in 3%in PVC Presco 3LUFA Oversize Load Banner Yellow 18in 84 in Vinyl = 52VP37 
Blank Lime 21in 3%in 27 in Vinyl = 5MD31 Wide Load Banner Black/Yellow 18іп — 96 in Vinyl — 3YVU1 
Blank Orange 21in 3%in 2%in Vinyl — 5MD29 Red — 9in Vinyl — TEKR5 
Blank Pink 21in 3%in 2%in Vinyl — 5MD30 Colored Pennants, Red/White 12in Qin Vinyl Cortina — 6FGK4 
Blank Blue 21in  4in 5in Vinyl = 3JUZ3 60 ft Yellow 12in Qin Vinyl Cortina 6FGKS 
Green, Orange, ; i ; Multicolor —12in 9іп Vinyl orina ^ 1bEKR6 
Blank Red, White, Yellow 211 4in Sin РМС Presco  — E8261 Foloied Pannanis Red 12 in 9in Polyethylene —  9WM99 
Water Line Blue 21 in 4in 5in PVC Presco 3LUP6 100 ft Yellow 12in  9in Polyethylene — 8AE63 
Buried Electric Line Red 30 in 4in 5 in Plastic Brady 14H738 Multicolor —12in 9іп Polyethylene = 8PDR9 
1920 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Traffic Barricades & Flashing Lights 


м мы | 


[| Е | 
| 1 - 1 
| i yA} ; 
1ЕКТЗ Ез 


1ЕКТ6 20PF67 


E Р АМ жэ TIT1 


А 4 1ЕКТ5 | E 
a a I il 


J a y | 1ЕКТ8 
à 3LWG1 - 
Traffic Barricades and Accessories Tape Frame Panel Пет 
» Meet MUTCD and NCHRP Barricade Systems—All-plastic Барайын ашыны. шна ee eS 
350, except 3YVX4, 20PF67, construction. For use in road closure Engineer Grade 
20PF54, 3LUU8, and 1EKT5 situations where complete coverage is ЕЛТАЙ " Orange/White White 40п — 24in 24in ТЕКІЗ 
Igh-Intensity 
т ed an NUI needed. ype 1 Orange/White White 40іп  24in 24іп 1EKV9 
ікіс Пірге реро Type 3—Complete barricade system with e 1, P-Cade Legs Orange/White White 40in 40іп 72in 13868 
. ДЕ ` three striped reflective panels; 6FGLO 8" — Type 1, P-Cade Legs Orange/White White 40in 40іп 96in 13P869 
higher reflectivity than Engineer у 48", 3LWG1 8" x 96", and 7Y499 81⁄4" Engineer Grade І І : _ В 
Grade. x 48" ype 2 Orange/White White — 40in  24in 24іп 1ЕКТ4 
) d ype 2, Sand Fillable Ballast Orange/White White 45 іп 24іп 24іп 3UTY4 
—€—— ч. a аз Barricade Weight ВаПаѕ1—1ЕКТ5 Lr v € Orange/White White 40іп  24in 24in ЛЕКИП 
ys unIcip: d provides 4-Ib. weight to barricade leg. үре 2, Sand Fillable Ballast Orange/White White 45in 24іп 24іп 3UTYS 
warning devices around poten- 2KCX2 includes 2 arrow panels and hard- "Narrow Vertical Barricades Е 
tially dangerous areas. Feature i i і Nonreflective 
.. replaceable panels ware to convert a traffic barricade into a ype 1, Sidewalk Closed Black/Yellow White 44in 12in  — 6FGK9 
p ep * directional barricade. ype 1, Striped Panel, N-Cade Legs Orange/White White 44іп 127% іп 24in 13P872 
Polypropylene construction. Type 1, Mowing Orange/Black Yellow 36in 24іп 24іп 13P877 
Accommodate flashing barricade A-Frame and P-Cade Legs—Used to School Crossing Lime/Black Yelow 45in  13in  —  3YVX4 
i i rotect workers in work zones and around — Engineer Grade 
lights, sold separately, this page. р 4 Type 1, Striped Panel, N-Cade Legs Orange/White White 36in — 12in 12іп 1EKT6 
manholes, and to cordon off restricted : а Ет т 7 7 : 
Type 1—Single-striped panel has Unrated, Keep Left/with Arrow, A-Frame White White — 45in 25іп 24іп 20PF67 
ype I singie-striped p areas and parade routes. P-Cade Legs Unrated, Men Working, N-Cade Legs White White 45in  13in 12іп 20PF54 
a 12" x 24" reflective top panel i i ion- Unrated, Do Not Enter, N-Cade Legs Yellow ^ Yellow 45in  13in 12in 3LUU8 
dia 4" x24 flecti provide a continuous, obstruction-free eee 
and a 4" x 24" nonreflective i il wi 
guidance system. Lower rail will not trap Engineer Grade 
bottom panel. canes. I-Beam is sold separately. An Type 3 OrangeAWhite White 66in  48in --  GFGLO 
ЖЕ, А А iti - in th .lype3 | Orange/White White — 60in — 96in 9біп 3LWG1 
Type 2—Two striped reflective additional F Beam can be mounted in the „рах Orange/White White 64in 48іп 48in 7Y499 
" x 24" lower section of A-Frames for increased Ур 
panels are 8" x 24" on top and wer Section 0 es Tor Increase Barricade Accessories - il 
bottom. visibility. Weighted models include two Barricade Weight Ballast — Black  2in  2in  — 1ЕКІ5 
-|b. i Type 1, A-Frame Leg, Weighted = White 40 іп 29in -- 3LWE1 
Narrow Vertical Barricades— 22 19815 Per leg. Р Сый Leg — Wie шип п — ШЕП 
- ior- PVC provide: -Beam == hite in in in 
Fasy to fold and transport. l е 1 ovides І-Веат Orange/White Orange біп 2in 72іп 1EKT8 
year-round, all-weather durability. I-Beam Orange/White Orange 8 in 2in — _ 8YJC6 
=TAPCO — 
Safe travels: 
: = z 493Y05 35T130 48TLOS 
Flashing Barricade Lights 
= Meet MUTC and ITE Specifications 
Durable polycarbonate lenses with LED lamps. Light settings 
vary from steady burn to flashing to Off (see table). Photocell 
activates light from dusk to dawn and helps conserve battery 
power. Handle on 48TLO8 makes it easy to move. 
Power Flashes/ Lamp Item 
Source Includes Head Dia. Color Light Setting Minute Life Brand No. 
Battery (4) D Batteries Тіп Amber/Yellow Case Flashing, Off 60 to 120 100,000 hr Tapco 493Y04 
Battery (4) D Batteries 7 in Amber/Orange Case Steady Burn 60 to 120 100,000 hr Tapco 493Y05 
Battery (4) D Batteries in Amber/Gray Case 60 to 120 100,000 hr Tapco 493Y06 
Solar Mounting Bolt and Tool 7 Vin Amber " 60 60 hr — 12R462 
Solar Mounting Bolt and Tool Tin Red Flashing, Steady Bum 60 120 hr = 357120 
0 
Solar Bolt and Switch Pin, LED Bulb. 7 in Amber Flashing, Off 55 20,000 hr = 26K992 
Solar Bolt and Switch Pin, LED Bulb З 2552 in Red 0, 60 20,000 hr — 45EG65 
Solar Battery in Red Flashing, Steady Burn 65 20,000 hr = 489N94 
Solar Rechargeable Battery, Handle 7 Vin Blue Flashing 60 43,800 hr Railhead Gear 48Т108 
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ADA Warning Pads, Pavement Markers & Pavement-Marking Tape 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Colonial Red 


J0991 


SEXA7 


TufTile ван 
ADA Warning Pads 


» TufTile pads comply with 
ADAAG/PROW/CA Title 24 
a UltraTech pads comply 
with ADA 49 CFR 37.9 
Raised, truncated-dome pads can be felt 
by the visually impaired with their feet 
and tapping cane. 
TufTile pads are replaceable. Made of 
UV stabilized, high-impact polymer that 
is impact-, slip-, and wear-resistant 
and provides superior color stability and 
strength. 
UltraTech pads are unbreakable, flexible 
urethane material that conforms to fit 
dips, slopes, and inclines in sidewalks 
and intersections. 


> CHOOSE: 

Color w 
Wet Set Pads 
Brick Red, Colonial Red, Yellow 2% 
Surface-Mount Pads 
Black, Yellow, Brick Red 2ft 
Brick Red, Colonial Red, Yellow 2ft 
Brick Red, Colonial Red, Yellow 2ft 
Yellow, Brick Red, Black 2 ft 
Brick Red, Black 2ft 
Brick Red, Colonial Red, Yellow 2 ft 
Epoxy Adhesive 


Tan 


1928 GRAINGER. 


Wet Set Pads—Pressed into 
freshly poured concrete. Each 
includes factory-installed anchors 
with tamper-resistant stainless 
Steel fasteners. 


Surface-Mount Pads—Install 
quickly and easily onto cured 
concrete. 


TufTile pads feature low-profile 
design and beveled edges. Include 
anchors, tamper-resistant stain- 
less steel fasteners, sealant, and a 
masonry bit. 


UltraTech pads include adhesive 
and anchors. 


Item 

L Brand No. 
5ft TufTile J0991 
2ft UltraTech E5324 
2ft TufTile H4138 
3ft TufTile H4141 
3ft UltraTech E5325 
Aft UltraTech E5326 
4ft TufTile H4144 
= Ultratech 3EXA7 


Find even MORE on Grainger.com? 


Raised Pavement 
Markers 


Retroreflective polymer markers are highly 
visible at night and in rainy conditions. 
Durable construction includes rumble effect 
for increased awareness. Finger grips for easy 
application with pressure-sensitive adhesive. 
Pkg. of 100. 


492№06 


р 492012 


Item 
Description Color w L No. 
One-Way Markers 
Markers Onl . White 3%in 4in 492W06 
arkers with Pressure | ' i 
Sensitive Adhesive Backing White — 354 n $ "n 392W13 
Markers Only Yelow З Эіп 4in 49ZW07 
Two-Way Markers 
Markers Only Blue 3%іп 4in 492W12 
Markers with Pressure ; ; 
Sensitive Adhesive Backin Blue 3%in 4in 49ZW17 
Markers Only White 3 іп 4in 49ZW09 
Markers with Pressure ; ; ; 
Sensitive Adhesive Backing White. „Зита 
Markers On p White/Red 3%іп 4in 49ZW08 
arkers with Pressure ; ; ; 
Sensitive Adhesive Backing White/Red 334in 4in 49ZW15 
Markers Only Yellow 3%in 4in 49ZW10 
Markers with Pressure ; ; 
Sensitive Adhesive Backin Yellow 3%in 4in 49ZW16 492М/11 
Markers Markers Only 7  YelowRed З Ит 4in Шш Yellow/Red 3%4in 4in 492М/11 


= TAPCO 


Safe travels: 


TMP Temporary 


Pavement Markers Em 


Provide high visibility day and night. Offer mo. 
1.6 sq. in. of reflective area. For construction 


ү: 
zones; designed for use with or without tempo- 
rary tape or paint. Install with Adhesive Pads, 
sold separately. Pkg. of 100. 38A884 
Item 
Color w L No. 
One-Way Markers И à + 
Amber 4in 4in 38A881 
White qin qin 38A883 
Two-Way Markers 
Amber 4in 4in 38A882 
White Zin Zin 38A884 : 
Adhesive Pads Adhesive 
— Bak ^ 14i 4i 3885 Pad —- ck qin qin 38A885 Pad 
INDUSTRIES, INC. ЮУ eS BRADY. j 
Reflective Temporary — 
Pavement-Marking Tape 
Apply to asphalt or concrete. Can be removed 


or paved over. Harris tape is metallic film with 


pressure-sensitive adhesive backing. Brady 
tape is glass bead-coated paper with foil 
backing. 
9 tem 3KJZ5 
Color WwW L Brand 
Yellow 2in 150 ft Harris ЕНЕ 
Yellow 4in 150 ft Brady 20TL02 
White 4in 150 ft Harris 3KJZ5 
White 4in 150 ft —W т Ton бау Ял - 20TL01 
=) STAPCO р 


Safe travels: 


Guardrail Reflectors == | 


Feature 8 sq. in. of high-intensity € 
sheeting per side and galvanized steel 


: : : 49AK64 
construction. Bolt-on installation. | 
Item ' 
Description Color No. 49AK65 
Я White 49AK64 
Two-Sided Amber 49AK65 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Speed Bumps, Rumble Strips, Parking Curbs, & Trench Covers 


77 Же” 
2GTG6 


Speed Bumps, Cable 
and Mounting Kits 


= Rubber products are made 
from 100% recycled content 


Speed Bumps—vse to aggressively 
slow down traffic close to a stop. Also 
cover cabling, piping, and have chan- 
neled bottom for drainage. Bumps with 
hardware included allow easy installa- 
tion and different length requirements. 
Include 1 center, 2 end modules, and 
mounting hardware. 


Alley Bumps—Multipiece bumps 
address cut-through traffic in alley- 
ways by drastically slowing vehicle 
speed. One center and two end 
modules are included to accommodate 
different length requirements. 


Portable Speed Bump—Protect 
workers and pedestrians in 15 to 

45 mph speed areas by helping to 
temporarily control traffic flow. Bump 
conforms to virtually any road surface 
and can be deployed and retrieved in 
Seconds. 

Item 
No. 


29NH40 
29NH35 


H Ww L 
Speed Bumps, Rubher 
2%⁄ain 12in  4ft Black/Ye 
2%in_ 12in  6ft  Black/Ye 
Speed Bumps with Concrete 
Mounting Hardware, Rubber 
1%йїп 24in 98 Black/Ye 

2in $36in 10% Black/Ye 
Speed Bumps with Asphalt 
Mounting Hardware, Rubber 
1йїп 24in 98 Black/Ye 
2in 36її 10% Black/Ye 
Alley Bumps, Rubber 
Зіп 12in 4% Black/Ye 
зїї 121  6ft  Black/Ye 
Portable Speed Bump, Plastic 
1%in 894in 10ft Yellow 


Color 
low 
low 


29NH25 
29NH27 


ow 
ow 


29NH26 
29NH28 


492235 
492236 


33K180 


ow 
ow 


ow 
ow 


Description 
Speed Bump Asphalt Installation Kits 
For Use with 2VDC1 and 5XPR5 
For Use with 5XPR6 
For Use With 4UP94 
Speed Bump Glue Down Kits 
For Use With 48 in L Speed Bumps w/3-Holes 
For Use With 36 in L Speed Bumps w/4-Holes 
For Use With 108 in L Speed Bumps w/5-Holes 
Speed Bump End Cap 
For Use with 29NH40 and 29NH35 
Speed Bump Traffic Sign - Lyle Brand 
Legend: Caution Speed Bumps Ahead, Aluminum 


Rumble Strips 


Surface-mounted transverse bars provide 


a tactile and audible warning to alert 
motorists of hazardous conditions ahead 
or to slow down. Mount to roads or other 


surfaces with Epoxy Adhesive, sold sepa- 


rately below. 8VRW9 coverage area: Part 
A and Part B adheres 6 rumble strips. 


L % 


33K180 $ 


492235 


Ватрѕ, 6) 2 


Note: This temporary solution is not 
meant to be left unattended or used on 
high-speed roads. 


Speed Humps—Use on roadways to 
moderately slow traffic. Humps alert 
drivers of pedestrians and hazards 
ahead. 


Cable Ramps—Drop-over ramps 
are placed over cable and hose lines 
that run along the ground and they 
are lightweight. 2GWL7 to 2GWL9 are 
wider to increase channel height while 
retaining incline. Aluminum ramps 
have a serrated surface to increase 
traction, and they're lightweight for 
portability. Polyurethane ramps have 
indents for traction and are weather- 
and chemical-resistant. 


Speed Bump Glue Down Kits—For 
applications where drilling holes in the 


mounting surface is not recommended. 


For 72"L speed bumps order 2 Glue 
Down Kits 5XPR8. 


Item 
H w L Color No. 
Speed Humps, Rubber 
2in 19%in 3 Black/Yellow 497729 
2 Vioin 19 % in35 іп Black/Yellow 497738 
Cable Ramps, Aluminum 
1 іп 7%in 3 Silver 1TFT9 
1 іп 7%in 4 Silver 1F141 
Twin 9 іп 36in Silver 2GWL7 
lin 9 іп 48in Silver 2GWL8 
Twin 9¥%in 72in Silver 2GWL9 
Cable Ramp with 6 Anchor Spikes, 1 
Tube Asphalt Adhesive, Polyurethane 
2in 10in 6 Yellow 2GTG6 
Cable Ramp with 8 Anchor Spikes, 1 
Tube Asphalt Adhesive, Polyurethane 
2in 10in 9 Yellow 2GTG7 
Item 
н W 1 Мо. 
біп Тіп 13іп  2VDC2 
біп Тіп 13in  4UP95 
біп Тіп 13in 5210/59 
4in біп Qin 5XPR7 
4in bin Qin  5XPR8 
4in біп 9in 5XPR9 
2%in12in 9in 29МН36 
Material 18in 12in -- 36A808 


> CHOOSE: Item 

Description Material H w L Color No. 
Rumble Strips Thermoplastic Alloy Yin 4in 6 ft Red, Yellow E9821 
Epoxy Adhesive—lncludes (1) qt. Each of Part A and B Components 8VRW9 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


29NH30 


491T27 


29NH34 


Parking Curbs and Mounting Kits 
= Rubber Parking Curbs are made from 100% recycled content 
= Mounting kits sold separately 


Curbs prevent vehicles from pulling through parking spots and keep 
cars a safe distance from each other in parking lots. 


Item 
Description н М L Material Color No. 
Parking Curbs 
nstalls to Asphalt with Spikes 4in біп 3ft Rubber Black/Yellow 490W86 
nstalls to Concrete with Bolts 4in бі Зі Rubber Black/Yellow 490М/87 
4in біп 1f10in Rubber Black/Yellow 29NH30 
4in бі 4ft Rubber Black/White 29МН42 
4in бі 4ft Rubber Black/Yellow 29МН41 
Instale den Concrete 4in біп 6ft Rubber Blue/White _29NH34 
á 4in 6in 6ft Rubber Black/White 29NH32 
4in бї 6ft Rubber Black/Yellow 29МН31 
4in біп 6ft Rubber Red/White 29МН33 
nstalls to Asphalt, Concrete with 4іп бі АХ Rubber Black/Yellow 497724 
Bolts on Asphalt, Spikes on Concrete 4in бі — 4ft Rubber Black/White 497725 
nstalls to Asphalt, Concrete with Ti ein 6f Rubber — Black/White 492297 
Bolts on аА Spikes оп Asphalt-4in біп 6ft — Rubber Blue/White 497728 
nstalls to Asphalt, ; ; ; 
Concrete with Spikes 4in біп 6% Polyethylene White 491T27 
4in 8in  6ft Polyethylene Black/Yellow 8РН21 
nstalls to Asphalt, Concrete 4in 8іп 6ft HDPE Blue 2GTG5 
with Asphalt Adhesive, Spikes 4in 8in 6ft HDPE Gray 2GTG4 
4in 8in 6 ft HDPE Yellow 2GTG3 
Item 
Description H Ww L Material Color No. 
Mounting Kits 
Asphalt | г 
EN um EM 12)іп Gin 5%іп Rubber, Steel ^ Gray  2VDA7 
tur Т mi Parking Curbs B {2%in біп 5%in Rubber, Steel Gray 4UP84 
or Parking Curbs and Spee | | ; 
Bumps w/4-Holes or Less 12%in біп 5%іп Rubber, Steel Gray 2VDA9 
Concrete 
aed SU ae 6% in Xin Xin Stee Silver 2VDA6 
For 72 in L Parking Curbs 6%in йіп % Rubber, Steel Silver 4UP82 
For Parking Curbs and Speed i A i i 
Bumps w/4-Holes or Less 6% in 34in in Steel Silver 2VDA8 
Parking Curb Glue Down Kit И 
For Use With 48inLCarStops | Жіп 5іп біп Stel Ste Silver — 5XPR2 
" Я қ Р ; Р tainless i 
or Use With 72 in L Car Stops Yin біп біп Stel Steel Silver 5XPR3 
; ; ; ; i tainless " 
For Use With 96 in L Car Stops ¥%in 5in біп Steel, Steel Silver 5XPR4 
Accessories 
Lag Bolts Steel Silver 29NH37 
Lag Bolts Shields Aluminum Silver 29NH38 
Rebar Spikes Steel Silver 29NH39 


Trench Covers 


Covers protect trenches containing cable, 
wire, fluid, and other sensitive materials. 
They are load-rated to withstand traffic from 
cranes, forklifts, and other heavy machinery. 
The antislip surfaces and beveled edges help 


prevent slips, trips, and falls. 20PF72 
Item 
L Ww Max. Trench Width No. 
63 in 47.2 in 35 in 20PF70 
47.2 in 31.5 in 27 in 20PF71 
44.3 in 44.3 in 27 2 in 20PF72 


SAFETY Scan. Order. Done. : 
Traffic Barriers, Delineator Posts & Markers Details on page А1. E 


Jersey Traffic Barriers 
Fill versatile plastic barriers with sand or water lanes of traffic. Offers diamond grade retrore- 
for stability; empty barriers for easy transport. flective stripes for visibility. Accepts a standard 


Interlocking joints let you connect multiple units barricade light, sold separately on page 1927. 
to cover larger areas. Commonly used to separate 


P» CHOOSE: Item 

H w L Color No. 

24 V^ in 16 ^ in 58 1⁄4 in Yellow, Orange, White, Spruce Green J2254 

34 іп 18in 73 3^ in Yellow, Orange, White, Spruce Green J2255 

Traffic Delineator Posts 

Plastic posts have high-intensity, prismatic quick-release pins. Ideal for parking lots, pedes- 
retroreflective collars with (2) 3 in H reflective trian walkways, and temporary work zones. Butyl 
Stripes. Each feature a flexible, rugged design, Adhesive Pads offer quick, reliable adhesion for 


allowing them to return upright after impact. Posts temporary installation of Surface Mount Posts. 
are impact-resistant and attach to bases with 2 


> CHOOSE: Delineator Base Нет 
Description H Color Top Style — Dia. Base Material Shape Мо. 
Portable Posts 36 in White, Yellow, Black, Orange Flat 3in Polyurethane Round — 66577 
Portable Posts 48 in White, Yellow, Black, Orange Flat 3 in Plastic Round 06578 
Portable Posts 45in Orange, Blue, White, Yellow, Green — Looper 4 in Rubber Square 09281 
Permanent Mount Post 42 in Orange Looper 4in Polycarbonate Round — 1EKU6 
Surface Mount Posts 28іп White, Yellow, Orange Flat 3in Plastic Round Н9743 
Yellow Orange ‘Surface Mount Posts —36in White, Yellow, Orange Flat 3 in Plastic Round Н9744 


G6577 G9281 H9744 Adhesive Pads for Use With H9743 and H9744, 8 in Lx 8 in W 3UTX7 


22222222222...) 


9WR97 35JG43 49U984 | 2KCW7 


E 
Traffic Delineator System 
Reflective Property, Driveway, = Meets MUTCD 


and Hydrant Markers Portable delineator posts safely mark proper traffic flow for parking lots, roads, 
_ А | and school zones. System guides motorized and pedestrian traffic on roadways 
Property and Driveway Markers push into the ground on property lines orat | ang paths. 


the edge of a driveway. Hydrant Markers make hydrants more visible from a 


Қ Қ Delineator ^ Delineator Item 
distance and help to locate them under snow drifts. Includes Color Таре Color Base Dim. Мо. 
Post Overall Reflector ltem Pkg. (30) Posts, (30) Bases, (6) 60 ft Rolls of Flags — Orange Silver 15x17in 26K995 
Post Color — Material H Color Features No. Оуу. I€—————————— 
Property Markers 
High Visibility c. ; Reflector Housing Made 
Yellow — Fiberglass 48 in No Reflector From Unbreakable ABS ШЕШЕ ЮУ BRADY. 
Orange Fiberglass — 72 in Material, Sonic Welded Lens 9WR97 12 
Driveway Markers i 
Lime/White Fiberglass — 48 in Reflective Tape and Metal 35JG42 10 Marking Stakes 
Orange/White Fiberglass 48 in Cap for Easy Installation 35Ј643 10 ineli 
Hydrant Markers Mark underground pipelines, cables, etc. 


Red/White Fiberglass — 60 in Crane: Soe! Reinforced polymer bends and will not 
Red/White Fiberglass 84in NoReflector — vO/TOSOT- SeSISIanL 49U986 1 break. Reflective sheeting on 66746 and 


т Р т Resistant, Vandal-Proof 
Red/White Fiberglass 84 in ё 49U988 1 iei 
Driveway Markers—With 3 in H Top Reflector 66747 makes stakes visible 24/7. 


P P P d P P 


White Fiberglass — 48 in Blue R 2KCW6 10 Post Tape/ Item 
White Fiberglass 48 in Red fc rousing Made 2KCW7 10 Color Decal Color н — W № 
White Fiberglass — 48in Amber Material Sonic Welded Lens 2KCW8 10 Reflective Marking Stakes 
White Fiberglass — 48 in Clear ! 2KCW9 10 Orange Orange/White 66in 3%4in 60746 
Driveway Markers—With 5 іп H Top Reflector Yellow —Black/Yellow — 66in 3% in 66747 
Black Steel 48 in Yellow 491222 12 Nonreflective Marking Stakes 
Black Steel 48 in Blue Diamond Shaped Head — 49VZ23 12 Orange = 66 in 3%іп 60754 
Black Steel 48 in Red 52ZW80 12 Yellow — 66in 3%іп 60755 66746 6G755 


1930 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
hs 


SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Traffic Channelizer Cones & Traffic Barrels 


Traffic Channelizer Cones and Bases | 


Channelizer Cones indicate hazards and direct foot and vehicle traffic. They're more narrow than standard 


traffic cones for use where space is limited. They are also used to temporarily block access to restricted l 
areas where work is being done. High-Intensity tape provides higher reflectivity than Engineer Grade. Handle 

choices for easy movement and placement. Stackable for storage. Accept standard barricade lights, sold 

separately on page 1927. All cones are made of HDPE, except 45YJ67 to 45YJ70 are polyethylene. 


45YJ67 to 45YJ70 offer slotted handles designed to string tape, chains, cone bars, and more. Include a 
black plastic, octagon-shape base that can be filled with sand. 


Black recycled rubber Bases offer stability to keep cones upright. 


> CHOOSE: Tape Tape No. and H of Meets Item 
дын ашар Cone Color Material Color Reflective Stripes Тор Style — MUTCD No. Lime K6951 and 35KJ32 Orange 
36 in 8in Lime, Orange None None No Tape Grabber No K6950 (Channelizer Cone and K6952 
36 in 8in Lime, Orange High-Intensity White (1) 4 in, (1) біп Grabber Yes K6951 Base sold separately.) 
42 in 8in Lime, Orange None None No Tape Grabber No K6952 
42 іп 8in Lime, Orange High-Intensity White (1) 4 in, (1) 6 in Grabber Yes K6953 
42 in 9.6 in Orange None None No Tape Slotted Yes 45YJ68 [^| 
42in 96іп Orange Engineer Grade Silver (1)4 in, (1) 6 in Slotted Yes 45YJ69 
42 in 9.6 in Yellow Engineer Grade Silver (1) 4 in, (1) біп Slotted No 45YJ67 Ў 
42 in 9.6 in Yellow None None No Tape Slotted No 45YJ70 I| 
Trimline Channelizer Cones 
45 in біп Blue, White, Yellow — High-Intensity Silver (1) 4 in, (1) біп Looper Yes 66579 
49 in Тіп Orange High-Intensity White (1)4 in, (1) біп Looper Yes 13P890 
49 in Тіп Orange Engineer Grade White (4) 4 in Looper Yes 13P889 
49 in 4in Orange Engineer Grade White (4) 6 in Looper Yes 13P888 
49 in 4in Orange Diamond Grade White (4) 6 in Looper Yes 13P892 
49 in 7in Orange High-Intensity White (4) біп Looper Yes 13P891 
Item 
For Use With Wt. H Ww L No. 
Bases 
Use with 36 in H Channelizer Cones 10 Ib 2 vin 20 in 17 іп 35KJ32 
Use with 36 in H Channelizer Cones 15 Ib 2 vin 20 in 17 in 35KJ33 
Use with 42, 45, and 49 in H Channelizer Cones 10 Ib 1 іп 15 in 17 in 13P907 
Use with 42, 45, and 49 in H Channelizer Cones 16 Ib 2in 17 in 20 in 13P903 
Use with 42, 45, and 49 in H Channelizer Cones 30 Ib 3in 14 Yin 30 in 13P908 45YJ69 13P888 


Traffic Vertical Panel Channelizer Cones and Bases 


Stackable cones warn of hazards and direct foot and vehicle traffic. Narrow design is ideal where space is 
limited. Often used to temporarily block access to restricted work areas. 

Channelizer Cones have (3) 4"Н white reflective stripes and an oversize handle with comfort grip. They аге 
equipped with recessed panels to protect sheeting. Built with a mounting receptacle for flashing light, sold 
separately on page 1927. High-Intensity tape provides higher reflectivity than Engineer Grade. Meet NCHRP 350. 
Recycled rubber black Bases attach to the bottom of panel channelizer posts and provide a flat surface so the 
posts can stand upright. 13P905 meets NCHRP 350. 


13P897 and 13P905 
(Channelizer Cone and 
Base sold separately.) 


Cone Tape Item 
H Color Material Material Top Style No. 
Vertical Panel Channelizer Cones 
40 in White/Orange HDPE Engineer Grade Looper 13P897 
40 in White/Orange HDPE High-Intensity Looper 13P898 
Item 
For Use With Wt. H w L Brand No. 
Bases 
Use with Channelizer Cones 15 16 1 9 іп 18 ^ in 22 in Cortina 56JD57 
Use with Channelizer Cones 20 Ib lin 18 in 22 in — 13P905 
Use with Channelizer Cones 30 Ib 255 in 18% in 22 in Cortina 56JD58 


Traffic Barrels and Bases 

= Barrels and Bases meet NCHRP 350; 13P893 to 13P896 and 13P904 also meet MUTCD requirements 
Orange plastic Traffic Barrels indicate hazards and restrict access to work zones. The wide body makes 
them more visible than standard traffic cones. The larger size and added weight also provide more stability 
than standard traffic cones when used for long periods of time. Barrels stack easily with stepped sides to 
prevent sticking and contain UV inhibitors to resist fading. High-Intensity tape provides higher reflectivity 
than Engineer Grade. Top handle has 2 bolt holes for 1 barricade light, sold separately on page 1927. 

Use black recycled rubber Bases to add stability to barrels. 


Tape Tape No. of Reflective Reflective Item 
H Dia. Barrel Material Material Color Stripes Stripe H No. 
Traffic Barrels 
41 ^in 18 in HDPE Engineer Grade White 4 4in 13P893 
41 іп 18 in HDPE Engineer Grade White 4 біп 13Р894 
41 іп 18 in HDPE High-Intensity White 4 4in 13P895 
41 іп 18 in HDPE High-Intensity White 4 6in 13P896 13P893 
44Y4in 17 %in Polyethylene High-Intensity (2) White and (2) Orange 4 4in 3LWF1 
: Item 3LWF1 
For Use With Wt. H w L No. 
Bases 
Use with Traffic Barrels 22.5 Ib З іп 32 іп 32 іп 13Р904 
Use with 3LWF1 16 Ib 2in 22 in 22 in 3LWF2 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1931 


SAFETY 
Traffic Cones & Accessories 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. E 


Traffic Cones 


= Meet MUTCD 

Flexible, injection-molded cones 
withstand high-speed impacts and 
snap back into shape. All cones 
are made of PVC, except H1545 is 
polyethylene. Stackable for easy 
storage with square bases. Lime 
color differentiates a work zone 
from an emergency zone. 


Note: May not be approved for highway 
projects in all states. 


No. of 
Recessed Cone Cone Reflective Reflective Base Dim./ 
Collar Color Ваѕе Color H Stripes StripeH — Storage Size 
Standard Shape with Retroreflective Stripes 1 & m 
No in in in 
o. — PDrescent ЕЕ xg 2 (A) din, (1)6in 14 Bin 
No 36 in 2 1) 4in, (1) біп 14іп 
No Orange 18 in 1 біп 10 % in 
No slack ho 2 б Hi 
0 ас in in in 
N 28 i E 1) 41п, (1) 6іп 149i 
Yes o Orange sgn i tan 
No range Баск 28 in i | 11 іп, (П 5 in i Л in 
0 in in, in біп 
Үш Orange 361 іп 2 1 4 іп, Hi | E in 14% in 
es in in, in in 
36 in 2 )4in (1)6in 14 іп 
Slim Shape with Retroreflcclive Stripes п 
No 8in 1 6in 10 1^ in 
No Orange Orange 28 in 2 T)4in(T)6in  13in 
No 36 in 1)4in(1)6in 13 Фіп 
Cone Cone Base Dim./ 
Recessed Collar Color Base Color H Storage Size 
Standard Shape—lInclude Caution Wet Floor Legend 
No Orange Orange 18 in 1iin 
Standard Shape 
No 18 in 11 in 
No Fluorescent Lime Fluorescent Lime 28 in 14 5 in 
No 36 in 14 Yin 
No Orange 4in 4in 
No Black 6in 8in 
No Orange 6in біп 
Е Black Е in E in 
0 in in 
No Orange Orange 18 іп 10 1^ in 
No Black 18 in T1 in 
No Orange 28 in 14 Vin 
No Black 28 in 14in 
No Orange 36 in 14 іп 
No Black 36 in 14% in 
Sim shape 18 in 10 “іп 
2 
No Orange Orange 28 in 13 in 
No 36 in 13 % in 
> CHOOSE: 
Recessed Cone/Base Cone Base Dim./ 
Collar Color H Storage Size 
Standard Shape 
No Blue, Green, Red, White, Yellow 18 in {1 in 


9XPY3 
(Traffic Cones 
sold separately.) 


Traffic Cone Accessories 


Traffic Cone Bar—1 '%2"-dia. PVC bar includes 
two rings to lay on top of cones. May be used with 
any size traffic cone, including 28" or 36" wide- 
body cones. 


Cone Holder and Clip—Holder 1EKW2 attaches to 
vehicle bumper to hold and transport stacked 18" 
or 28" cones. Steel construction with enamel finish. 
Clip 6FGJ6 attaches barrier tape to cone, to quickly 
cordon off and secure areas. 


1932 GRAINGER. 


nun 


6FHA3 | 6FGZ7 


Item 
No. 


6FHA6 
6FHA7 
6FHA8 
6FHAO 
бЕНС5 
бЕНС2 
6FHA1 
6FHC6 
бЕНСЗ 
6VKG9 
бЕНА2 
6FHC7 
6FHC4 


Stabilizer Weights—Fit over cones for increased 
stability. 


Traffic Cone Signs—ABS plastic signs easily 
attach to cones and open top delineators. 11"W x 
13"H. 


Portable Traffic Cone Cart—Heavy-duty dolly 
easily transports traffic cones. Durable and stable 
construction. 


Find even MORE on Grainger.com? 


53WN64 
[E 21 

Traffic Cones 

= Meet MUTCD 

Durable and flexible PVC 


construction, won't fade 
or melt! Patented inter- 
locking black square base 
won't separate from body. 
Retroreflective cones: 
polyethylene retroreflec- 
tive collar material is 
impact resistant. 


No. of 
Recessed Cone Cone Reflective Reflective Base Dim./ 
Collar Color H Stripes Stripe H Storage Size 
Standard Shape with Retroreflective Stripes 
No Blue 28 in 2 (1) 4 in, (1) біп 14 in 
No Lime 18 in 1 6 in 10 “іп 
No Lime 28 in 1 6in 14 in 
No Orange 12 іп 1 6in 8 5$ in 
No Orange 18 in 1 6 in 10 “іп 
No Orange 28 in 1 6in 14% in 
Yes Orange 28 in 1 6in 14 іп 
Yes Orange 28 in 1 6 in 1494 in 
No Orange 28 in 2 1)4in, (1) 6in 14 іп 
Yes Orange 28 in 2 ti 4in dm 6in 14 in 
Yes Orange 28 in 2 (1)4 in, (1) 6 in 14 Win 
Yes Orange 36 in 1 6 in 14 іп 
Yes Orange 36 in 1 6in 1434 in 
Yes Orange 36 in 2 (1) 4 in, (1) біп 14 іп 
Yes Orange 36 in 2 1)4in, (1) біп 14% in 
Yes Orange 36 in 2 0 4in dm 6 in 17 in 
Yellow 28 in 2 (1) 4 in, (1) біп 14 in 
Slim каре with Retroreflective Stripes 
Yes Orange 28 in 6 in 14 іп 
Cone Cone Base Dim./ 
Recessed Collar Color H Storage Size 
Standard Shape 
No Blue 28 in 14 in 
No Lime 18 in 10 іп 
No Lime 28 in 14 in 
Yes Lime 36 in 14 0 in 
No Orange 12 in 8 % in 
No Orange 18 in 10 i^ in 
No Orange 28 in 14 “зіп 
No Orange 28 in 14 in 
Yes Orange 28 in 14 ^in 
Yes Orange 36 in 1434 in 
Yes Orange 36 in 17 in 
No Yellow 28 in 14 in 
Slim Shape 
No Orange 28 in 14 зіп 
No Orange 28 in 14 “зіп 
Mini Shape 
No Orange 4in 3in 
Description Color 
Reflective Telescoping Traffic Cone Bar 
EX) 9-ft. U Orange 
one Holder and Cli 
6FGL4 Traffic Cone Holder 22 іпН Steel 
Barrier Tape Clip, Pkg. of 5 White 
Stabilizer Weights 
5 [b Fits 18 in Cones Blac 
6 Ib Fits 28 and 36 in Н Cones Blac! 
Traffic Cone Signs 
Caution Orange 
Do Not Enter Orange 
Handicapped Symbol Blue 
Lot Full Orange 
Men Workin Orange 
No Parking Symbol White 
Reserved Orange 
Reversible Arrow Orange 
Sidewalk Closed Orange 
Slow Traffic Orange 
Wet Paint Orange 
Workers Ahead Orange 
Portable Traffic Cone Cart 
45 in Lx 16 in W x 14 in H Blac 


53WN66 


| 53WN60 | 53WN49 


Item 
No. 


53WN59 
S3WN53 
5S3WN79 
53WN50 
53WN52 
53WN56 
53WN62 
53WN68 
53WN57 
53WN80 
53WN83 
53WN72 
53WN75 
53WN84 
S3WN85 
53WN86 
53WN64 


5S3WN66 


Item 
No. 


53WN60 
53WN54 
S3WN61 
S3WN73 
53WN49 
53WN51 
53WN55 
53WN58 
53WN71 
53WN74 
53WN76 
53WN63 


53WN65 
S3WN69 


53WN78 


Item 
No. 


9ХРҮЗ 


1bKW2 
6FGJ6 


6FGY4 
6FGY3 


2KCV3 
2GWJ7 
2KCV4 
6FGL7 
6FGL2 
2KCV5 
6FGL3 
2GWJ8 
6FGL4 
2KCV6 
6FGL6 
6FGL5 


26K999 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Safety & Security Mirrors 


Safety and Security Mirror Selection Information 
Choose a mirror with the lens and backing that suits your application. 


: MIRROR BACKING 
: : Hardboard: Strong. For indoor or covered outdoor use. 
: Plastic: Lightweight. For indoor or covered outdoor use. 
| Steel: Impact- and corrosion-resistant for extreme conditions. 


MIRROR LENS 

Acrylic: Lightweight, strong, and shatter-resistant. 20% brighter than glass. 
Scratch-Resistant Acrylic: Special coating keeps surface smooth and resistant to scratching. : 
Polycarbonate: Strong, virtually unbreakable, and shatter-resistant. 


20LP36 
Mirror Mirror Mirror Mounting Item 
1СҮ21 Shape Environment Material Dim. Type Rim Type Мо. 
Acrylic Lens with Plastic Backing 
- ; in di Vinyl Coated 
Convex Mirrors Round Outdoor Acrylic 18 in dia Z Bracket Aluminum 420H94 
Round Outdoor Acrylic 18 in dia Z Bracket 3LXW2 
= 160? viewing angle Round Outdoor Acrylic 26 in dia Z Bracket 9CV55 
jadi А i iewi i Round utdoor Acrylic 30 in dia 1 Telescope 9MFW7 
и Every lin dia. of mirror provides 1ft. viewing distance | Round Outdoor Acrylic 36 in dia Telescope — aluminum SHUO 
Help increase aisle visibility, reduce blind spots, and prevent accidents at Round Outdoor Acrylic 36 in dia Z Bracket 38HX75 
intersections. Mirrors enlarge the size of the reflected image and expand the Round Outdoor АШУ k 38 Ш ша 21185009 AE 
field of view from a single location. Ideal for high-security areas. All mirrors Round Outdoor Acrylic 48 in dia 3 Telescope 9PN60 
include mounting hardware. Acrylic Lens with ABS Plastic Backing 
Mirror Mirror Mirror Mounting кет Rectangular — Outdoor Acrylic — 12in Hx 12 in W Swivel Telescope 1CYZ1 
i i Rectangular — Outdoor Acrylic — 18inHx 18 in W Swivel Telescope Vinyl Coated 1CYZ2 
Ke pie sss oet and acd Tg Dim. Type Rim Type — No. Rectangular — Outdoor Acrylic — 20in Hx 20 in W Swivel Telescope Aluminum 1CYZ3 
Rectangular ndoor Acrylic — 12inHx 12 in W Swivel Telescope 31AX36 Behr d м E L ES Pi a тн m in W Swivel Telescope 1Сү24 
Rectangular ndoor Acrylic — 12inHx 18in W Pedestal Stand 31AX45 SII esistant Асу LIED asticiBacking 
Rectangular ndoor Acrylic 15in Hx 24inW_ Pedestal Stand 31AX46 Round Outdoor Acrylic 18 in dia Z Bracket | 8AFY2 
Rectangular ndoor Acrylic 15 in Hx 24 in W Swivel Telescope Vinyl Coated 31AX37 ndoor/ ч = Aluminum 
Rectangular — Indoor Acrylic 20іпНх20іп W Swivel Telescope Aluminum 31AX38 Round Outdoor Acrylic 26 in dia Z Bracket 2GVT6 
Rectangular — Indoor Acrylic — 24inH x 24 in W Swivel Telescope 31AX39 ndoor/ - ees 3 
m ndoor/ Acryli 15inHx 24 inW 2 Swivel З1АХЛ1 Воипа Outdoor Acrylic 30 in dia 1 Telescope ABS Plastic 2GVT7 
ectangular Outdoor ey женіп Telescope ndoor/ ; FEWER 
Round ndoor Acrylic 12 in dia Z Bracket — Aluminum 3YRN2 Round Outdoor Acrylic 36 in dia 1 Telescope бй 2GVT8 
Round ndoor Acrylic 18 in dia ZBracket МП Coated 420492 Round (19907 Agli 48 in dia 3 Telescope 13W025 
Round ndoor Acrylic 18 in dia Z Bracket Aluminum  1CYX5 Acrylic Lens with Galvanized Steel Backing 
i indi Vinyl Coated Rectangular — Indoor Acrylic — 12inH x 12 in W Swivel Telescope Vinyl Coated 10Ү25 
Round ndoor Acrylic 26 in dia Z Bracket 420H93 9 y pe Vinyl 0 
А — Aluminum Rectangular — Indoor Acrylic — 18inHx 18 in W Swivel Telescope Aluminum 16Ү76 
Round ndoor Acrylic 26 in dia 2 Bracket 10/6 Rectangular — Indoor Acrylic — 20inH x20in W Swivel Telescope Aluminum 10/27 
Round ndoor Acrylic 26 in dia 1 Telescope 3YRP1 я 2 с Ж Vinyl Coated 
26 in dia with Аренд Rectangular ndoor Acrylic 24іпНх 24 in W Swivel Telescope Aluminum 1CYZ8 
Round ndoor Acrylic Safety ушр 1 Telescope 3TCT3 Round Outdoor Acrylic 12 in dia Z Bracket 1СҮХ9 
Round ndoor Acrylic 3011 dia 1 Telescope 1CYX7 Hound Ооо Acrylic ЕШШ Z Bracket i iati 
y Vinyl Coated Round Outdoor Acrylic 26 in dia Z Bracket Aluminum  1CYY2 
Round ndoor Acrylic 36 in dia 2 Telescope A IRA 9X407 Round Outdoor Acrylic 30 in dia 1 Telescope 1CYY3 
= е Round Outdoor Acrylic 36 in dia 2 Telescope 1CYY4 
Round ndoor Acry ic 36 in dia 1 Telescope Aluminum 1CYX8 Acrylic Lens with No Backing 
Round ndoor Acrylic 48 in dia 2 Telescope 97453 Screws and 
Round ndoor/ Acrylic 18 in dia ZBracket Vinyl Coated 33Hy28 Oval Indoor Acrylic 8inHx 16 in W Anchors No Rim 201Р36 
ШІ goor Aluminum Polycarbonate Lens with Hardboard Backing 
Round Outdoor Acrylic 18 in dia Z Bracket 3YRR8 Round Indoor Polycarbonate 18 in dia Z Bracket 2GVT1 
ndoor/ ч TE А Round Indoor Polycarbonate 26 in dia Z Bracket Aluminum 20/72 
Round Outdoor Acrylic 26 in dia 1 Telescope Aluminum ЗҮВТЗ Round Indoor Polycarbonate — 30in dia 1 Telescope 2GVT3 
ndoor/ - I Round Indoor Polycarbonate 36 in dia 1 Telescope — ABS Plastic 2GVT4 
Round Outdoor Acrylic 30 in dia 1 Telescope 3YRT7 Polycarbonate Lens with Plastic Backing 
Round 110000. Acrylic 36 in dia 2 Telescope ШІН 33HV31 Round ШІ Polycarbonate | 12india Z Bracket Vinyl Coated 3LYG7 
ndoor/ A mm Round Outdoor Polycarbonate 18 in dia Z Bracket 13W036 
Round Outdoor Acrylic 36 in dia 1 Telescope Aluminum 3YRU2 Round Outdoor Polycarbonate 26 in dia Z Bracket luminum 13W037 
ndoor/ ; ini Vinyl Coated Round Outdoor Polycarbonate 30 in dia Telescope Bracket 13W038 
Round Outdoor Acrylic 48 in dia 2 Telescope “aluminum 33HV33 Round Outdoor Polycarbonate 36 in dia 2 Telescope 13W039 
= 160° viewing angle 
= Every 1 in-dia. of mirror provides 1 ft. viewing distance 
Adaptable to a variety of applications, such as scanning aisles in warehouses 
and reducing blind spots while driving. All mirrors include mounting hardware. 
Mirror Mounting Item 
.. Description — Mirror Shape Environment Dim. Type Rim Type No. 
Acrylic Lens with Hardboard Backing 
Convex Mirror Round Indoor 12 in dia. Magnet Aluminum 33Н/63 
Convex Mirror Round Indoor 18 in dia. Magnet Aluminum 3LZY6 
Acrylic Lens with Plastic Backing 
А эт Gooseneck Vinyl Coated 
Convex Mirror Round Indoor 7 in dia. with Clamp Alüminum 26124 
Stainless Steel Lens with Steel Backing 
Vw Safety Miner Rectangular (199007 2:4inHx8inW Сатр Metal 16287 33HV63 
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SAFETY 
Safety & Security Mirrors 


Details on page A1. 


Scan. Order. Done. [== [à 


Dome Mirrors 


= Every 1 in-dia. of mirror provides 


1 ft. viewing distance 


Help direct traffic and monitor hidden 
areas. High-Visibility mirrors have 
safety-stripe borders to make them 
stand out. All dome mirrors include 
mounting hardware. For indoor use. 


Full-Dome—Provide a 360? 


view. Designed for use at 4-way 


intersections. 
Y2-Dome—Provide a 180? view. 
Designed for "Т" intersections. 
Y,-Dome—Provide а 90? view. 
Designed for internal corners. 


Mounting Approx. Item 
Dia. Location Rim Type Viewing Distance No. 
Full-Dome Mirrors В 
Acrylic Lens with Plastic Backing _ 
18 іп Ceiling Vinyl Coated Aluminum 760 sq ft 451/009 Full-Dome 
26 in Ceiling Vinyl Coated Aluminum 1,600 sq ft 45WD10 
36 in Ceiling Vinyl Coated Aluminum 3,050 sq ft 45WD11 
42 in Wall/Ceiling Aluminum 250 ft 542H67 
Acrylic Lens with Galvanized Steel Backing 
18 in Ceiling Acrylic 300 sq ft 9KG62 
36 in Ceiling Acrylic 500 sq ft 3LZE1 
Acrylic Lens with No Backing 
gin Ceiling Acrylic 8ft 1CZB9 
18 in Ceiling Acrylic 18 ft 2GVX4 E 
26 in Ceiling Acrylic 400 sq ft 2WZA5 З 
32 іп Ceiling Acrylic 450 sq ft 8ECR7 мй) 
36 in Ceiling Acrylic 36 ft 13W060 v 
48 in Ceiling Acrylic 48 ft 1WRL6 
Acrylic Lens/High-Visibility with No Backing 
18 in Ceiling Acrylic 18ft 5NAK4 
26 in Ceiling Acrylic 26 ft 5NAK7 
32in Ceiling Acrylic 32 ft 5NALO 
36 in Ceiling Acrylic 36 ft 5NAL3 
48 in Ceiling Acrylic 48 ft SNAL6 
Polycarbonate Lens with No Backing 
18 in Ceiling Polycarbonate 300 sq ft 33HV13 2GVX8 
26 in Ceiling Polycarbonate 400 sq ft 33HV15 Dome 
36 in Ceiling Polycarbonate 500 sq ft 33HV17 
32 in Ceiling Polycarbonate 450 sq ft 3LYD6 
Scratch Resistant Acrylic Lens with No Backing 
18 in Ceiling Acrylic 300 sq ft 3LZH9 
26 in Ceiling Acrylic 400 sq ft 317.4 
32 in Ceiling Acrylic 450 sq ft 3LYX4 
36 in Ceiling Acrylic 500 sq ft 3LZJ8 
48 in Ceiling Acrylic 48 ft 2GVU4 
Mounting Approx. Item 
Dia. Location Rim Type Viewing Distance No. 
Ye-Dome Mirrorss 
Acrylic Lens with Plastic Backing 
18 in Wall/Ceiling Vinyl Coated Aluminum 380 sq 45WD12 
26 in Wall/Ceiling Vinyl Coated Aluminum 800 sq 45WD13 
36 in Wall/Ceiling Vinyl Coated Aluminum 1,525 sq ft 45WD14 
Acrylic Lens with Galvanized Steel Backing 
18 in Wall/Ceiling Acrylic 380 sq 3LZE4 
26 in Wall/Ceiling Vinyl Coated Aluminum 800 sq 45WD19 
Acrylic Lens with No Backing 
18 in Wall/Ceiling Acrylic 18 ft 26VX8 
18 in Wall/Ceiling Acrylic 18ft 2GVU5 2GVU9 
26 in Wall/Ceiling Acrylic 26 ft 2GVX9 Ya-Dome 
32 in Wall/Ceiling No Rim 32 ft 26VY1 
36 in Wall/Ceiling Acrylic 36 ft 26VY2 
48 in Wall/Ceiling Acrylic 48 ft 13W064 Approx. Item 
Acrylic Lens/High-Visibility with No Backing Dia. Mounting Location Rim Type Viewing Distance No. 
18 in Wall/Ceiling Acrylic 18 ft 5МАКЗ Ya-Dome Mirrorss 
26 in Wall/Ceiling Acrylic 26 ft SNAK6 Acrylic Lens with No Backing 
32 in Wall/Ceiling Acrylic 32 ft 5МАК9 18 in Ceiling Acrylic 18 ft 2GVY3 
36 in Wall/Ceiling Acrylic 36 ft SNAL2 26 in Wall/Ceiling Acrylic 26 ft 2GVY4 
48 in Wall/Ceiling Acrylic 48 SNALS 32 іп Wall/Ceiling No Rim 32 ft 2GVY5 
Polycarbonate Lens with No Backing 36 in Wall/Ceiling Acrylic 36 ft 2GVY6 
18 in Wall/Ceiling Polycarbonate 18 3LYES 48 in Wall/Ceiling Acrylic 48 ft 13W067 
26 in Wall/Ceiling Acrylic 26 3LYE9 Acrylic Lens/High-Visibility with No Backing 
32 in Wall/Ceiling Polycarbonate 32 3LYF4 18 іп Wall/Ceiling Acrylic 18 ft 5МАК2 
36 in Wall/Ceiling ABS Plastic 36 13W033 26 in Wall/Ceiling Acrylic 26 ft 5МАК5 
Scratch Resistant Acrylic Lens with Galvanized Steel Backing Polycarbonate Lens with No Backing 
18 іп Wall/Ceiling Acrylic 380 sq ft 3LZG6 18 in Ceiling No Rim 190 sq ft 420H96 
Scratch Resistant Acrylic Lens with No Backing Scratch Resistant Acrylic Lens with ABS Plastic Backing 
26 in Wall/Ceiling No Rim 26 26VU6 26 in Ceiling ABS Plastic 26 ft 26VX1 
32 in Wall/Ceiling Acrylic 32 3LYW9 Scratch Resistant Acrylic Lens with No Backing 
36 in Wall/Ceiling Acrylic 36 2GVU8 18 in Ceiling Acrylic 18 ft 2GVU9 


Full-Dome Mirrors 


for Drop-in Ceilings 


= 360° viewing angle 


Lightweight mirrors provide a full reflective hemisphere 
for large area surveillance needs. Include a panel for 


ceiling installation. 


Mirror 
Environment Dia. Dome H 
Acrylic Lens with Acrylic Rim 


Indoor 22in 10іп 
Indoor 22in 10іп 


Approx. 

Viewing Item 

Distance PanelL Panel W No. 

375 sq ft 2 ft 2 ft 3YRL4 3YRL4 33HV51 
350sqft — 48in 23 іп 33HV51 
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SAFETY 
Public Safety Vests/Kits, Motorist Safety Kits, Whistles & Lanyards 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Public Safety Vests 


Highly visible vests are designed for EMS providers. Color-specific 
markings differentiate between various emergency responders. 
24Y975 has polyester mesh upper and solid polyester body. 
E4207 offers 1"W high-intensity Reflexite stripes for added visibil- 


ity. H6445 is heavy-duty, double-stitched nylon with high-glow 24Ү975 к Side век Side 
ANSI reflective stripes. Vest includes one set of hook-and-loop a207 Е4207 
placards imprinted with different positions, easily changed as the 
incident expands. 
Vest 
ANSI > CHOOSE: CHOOSE: Closure Vest Item 

Description — Class Color Vest Size Type — Material Includes Brand Мо. 

No Legend Unrated Green 4XL zi Polyester Adjustable Sides, Felds Condor 24Y875 | 

Safety Vest pper olyester Justable sides, Folas Condor Ц 


Into Storage Pouch 
(1) Clear Plastic Card 
Universal 00k and Polyester Holder, (1) Chest Pocket, Condor E4207 


Legend Insert Unrated Black, Blue, Green, p 
p (1) Inner Pocket 


Safety Vest Red, White, Yellow 


Black, Blue, Gray, 


Legend Insert " Hook and А 

Safety Vest 2 pereen, Orange. Universal Loop Nylon Clear Plastic Card Holder DMS H6445 Front Side Back Side Front Side 
Police Safety " Orange Orange E7855 
Vest 2 Black/Green XL, 2XL Zipper Polyester — — E7855 H6445 H6445 


38E589 


Public Safety 
Vest Kits 


= ANSI Class 2 

= Hook-and-loop closure 

Each kit includes assorted color 
nylon vests with silver/yellow 
stripes. Universal size vests fit 
chest size up to 62". 


PANNING 
SECTION CHIEF 


b 
HOSPITAL 
INCIDENT 


Mospital Incident 
Command Vest Kit di 


SYSTEM 
2014 Fifth Edition 


INCIDENT 


COMMAND 
vass Ф 


Item 
Description Includes No. 
Emergency Operations Center Safety Vest Kits 
Small Local EOC Vest Kit 31) Clipboards and Pens, (31) Dynamic Position Vests, (31) Responsibility Cards, Durable Carry Bag 38E630 
Law Enforcement Vest Kit (8) Clipboards and Pens, (8) Dynamic Position Vests, (8) Responsibility Cards, Durable Carry Bag 38E577 
Facility Command Safety Vest Kit 
Facility Command Vest Kit 11) Clipboards and Pens, (11) Dynamic Position Vests, (11) Responsibility Cards, Durable Carry Bag 38E574 
Health Care Facility Command Safety Vest Kits 
HICS 2014 Vest Kit (8) Clipboards and Pens, (8) Dynamic Position Vests, (( (8) Responsibility Cards, Cd With Pdfs of Forms and Responsibility Sheets, Durable Carry Bag 38E589 
HICS 2014 Vest Kit (26) Dynamic Position Vests With Clipboards, Job Action Sheets, Durable Carry Bag 38E578 
Large Clinic Command Kit 31) Clipboards and Pens, (31) Dynamic Position Vests, (31) Responsibility Cards, Durable Carry Bag 38E597 
Amal Clinic Command Kit 10) Clipboards and Pens, (10) Dynamic Position Vests, (10) Responsibility Cards, Durable Carry Bag x 
Large CHC Command Kit 31) Clipboards and Pens, (31) Dynamic Position Vests, (31 Responsibility Cards, Durable Carry Bag 38E605 
Care Facility Command Kit (11) Clipboards and Pens, (11) Dynamic Position Vests, (11) Job Action Sheets + Ics Forms, Durable Carry Bag 38E607 
Incident Command Safety Vest Kits 
ncident Command Kit (8) Clipboards and Pens With Forms, (8) Dynamic Position Vests, Durable Carry Bag 38E569 
Major ICS Vest Kit 31) Clipboards and Pens, (31) Dynamic Position Vests, (31) Responsibility Cards, Durable Carry Bag 38E628 
Incident Command and Triage Supplies Kits В E 
EOC Flag/Vest Kit (14) Dynamic Position Vests, (10) Color Coded Area Flags, (10) Flag Poles, (10) Flag Stands 38E571 


Legend Insert Safety Vest Kits 


HICS 2014 Vest Kit HCS 2014 Vest Kit (6) Durable Carry Bags, (76) Clipboards and Pens, (76) Dynamic Position Vests, (76) Responsibility Cards, Со With Pats of Forms and Responsibility Sheets |98900 - Durable Carry Bags, (76) Clipboards and Pens, (76) Dynamic Position Vests, (76) Responsibility Cards, Cd With Pdfs of Forms and Responsibility Sheets 38E590 


i 
Cortina dss 12ВҮ5 © 1ZBY6 
Motorist Safety 
Warning Kits Cra 
Motorist Safety Kit—Conveniently fits Whistles and 
under most vehicle seats. Vinyl storage ТЕКО2 
bag contains (2) red 30-min. light sticks, Lanyards . 
(1) warning triangle, and (1) XL-size Whistles are made of high- = 250062 
safety vest. = — impact ABS plastic. Lanyards 
Triangle Warning Kit with 3 e ШЫ ге 2. 
Triangles—Highway-rated kit contains Жер E a Ш m allows DT 
warning triangles and a storage box. ШОК tb m pi xiii des 8 Cs 20KR27 
Meets FMVSS 125. 9 
Item Pkg. 
Item Description Color Brand No. Qty. 
Description No. Standard Whistle Black — 1ZBY5 1 
Motorist Safety Kit 1EKU2 Horn Blast Whistle Orange — TZBY6 1 
Triangle Safety Kit with 1 Triangle 45TX49 1EKU3 Neck Lanyard, 20 96: in'L Black = 25062 10 
Triangle Warning Kit with 3 Triangles ТЕКИЗ Neck Lanyard, 21 7 in'L Blue Lucky Line ^ 20KR27 10 
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SAFETY 
Search & Rescue Equipment 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Search and Rescue Helmets 


= Thermoplastic shell material 

a Fits hat size 61^ to 8 

= Front brim helmets meet ANSI/ISEA Z89.1-2009; 
Modern style helmets meet NFPA 1971-2007 

Front brim helmets have a low-profile design 

that provides protection without limiting freedom of 

movement in confined spaces. Feature an ABS inner 

shell and a foam impact liner and crown cushion. 

Modern style helmets feature thermal and impact 

protection, a low center of gravity, and increased 


headroom for a more comfortable fit. The Sure-Lock 
Style 


Chin Strap Suspension 


Standard Sure-Loc 
Ratchet Headband 


4-Point Sure- 
Lock Ratchet 


Front Brim Quick Release 3-Point 


Nomex Quick Release 


Modern апа Postman Slide 


|a Bullard 


ratchet headband adjusts easily with the turn of a 
knob. U-Fit System has 12 custom comfort settings, 
and the 4-pt. nylon crown straps and crown pad 
allow for a more balanced fit. Unique Quick-Attach 
blade system allows easy attachment and removal 
of blade-mounted faceshield or blade-mounted 
goggles. Additional adjustment points allow for a 
customized fit and interface with an SCBA. Ripstop 
Nomex ear/neck protector and 3-pt. chinstrap with 
quick-release buckle. Absorbent cotton brow pad is 
fire resistant and removable. 


> CHOOSE: Mfr. Кет 

Includes Color Model Мо. 
к 8-Роіпі Ratchet Suspension Red A2R 38Х792 
and 2-Point Chinstrap, White A2W 38Х796 
Vinyl Brow Pad Yellow A2Y  38YA02 
Quick-Attach 4 in Faceshield Black White, Red, Yellow, ry — @gs7g 


38X292 


Blue, Orange, Lime-Yellow 


GEMTOR 


"nem your Ite 15 on the ne 


Class ІІ and Class Ill 
Rescue Harnesses 


Feature sturdy lightweight nylon webbing harnesses and triple 


locking pompier hook with 2 in side opening gate. 


541NYC AND 544FR SERIES CLASS ІІ 
» Meet NFPA 1983 


Designed for fire service personnel. A sliding D-ring attachment 
point allows for use with escape systems. 541NYC Series features 
adjustable, color-coded leg straps. Choose left or right side 
harness opening to accommodate all types of bunker pants. 544FR 
Series flame-resistant harnesses are made of 1% in W Kevlar 
webbing with Kevlar thread. Can be worn as an internal harness 
when paired with compatible bunker pants, or externally with loops 


on outside. 


Note: Measure waist over bunker pants to determine proper size selection. 


543CH SERIES CLASS ІІ 
= Meet NFPA 1983 


For rescue-only operations. Excellent mobility and functionality for 


541NYC Series 
H8825 


544FR Series 
H8841 


lowering yourself or others as a rescuer, for use with an escape 


system, for rescuing a wearer, and more. 5 load-bearing attach- 
ment points. Feature front and back forged steel D-rings and 
aluminum carabiner. Adjustable, color-coded friction leg straps 
provide easy donning and size adjustment. Shoulder strap buckles. 


> CHOOSE: Side 
Fits Waist Size Pompier Hook Opening 
541NYC Series Class Il 
" Left 
30 in to 44 in, 36 in to Aluminum Right 
50 in, 44 in to 56 in Left 
None Right 
544FR Series Class Il 
34 in to 40 in, 36 in to ; 
50 in, 46 in to 56 in None Right 
Fits > CHOOSE: Side 
Waist Size Height Range Opening 
543CH Series Class III 
So D a — From5 ft.to5 ft. 5in, From 5ft.3in —+% 
E = to 6 ft., From 5 ft. 5 in to 6 ft. 6 in = 
44 in to 56 in Lef 


PETZL 


Cordex Rappelling Gloves 


High-quality leather construction gloves feature neoprene cuffs 
with hook-and-loop closure and carabiner hole. Cordex Gloves 
have breathable stretch nylon back. Cordex Plus Gloves have rein- 


forced palms and leather back with stretch nylon. 


CHOOSE: > CHOOSE: Mfr. 
Description Size Color Model 
Cordex XS, S, M, L, XL Beige, Black K52 
Cordex Plus XS, 5, M, L, XL Beige, Black K53 


1936 GRAINGER. 


Item 
No. 


H8825 
H8826 
H8829 
H8830 


H8841 


Item 
No. 


H8837 
H8838 
H8839 


543CH Series 
H8837 


Item 
No. 
64833 
E4992 
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52TD42 


60XH67 


3NGF2 


ред. а FAuTecur MSA | 
a "eres The Safety Company 


Connectors and Hardware 


Carabiners—Carabiner with triact-lock automatic 
locking feature is for frequent manipulations. Use 
carabiner with screw lock for occasional manipu- 
lations or where foreign material could jam the 
automatic locking system. Both have a pear shape 
that is practical for easily connecting multiple items. 


Rope Termination Plates—Plates provide a way 
to attach a rope lifeline to a fall-rated anchor point 
so the rope can be used as a lifeline. A fall-rated 
carabiner attaches one end of the plate to the 
anchor point and the rope threads through the other 
end. Rope termination points provide a temporary 
tie-off without using a knot that can reduce the 
strength of the rope. 


Swivels—Prevent rope twisting when the load is 
turning. 35ZM16 has a large opening to attach to 
pulleys and lanyards. Meet NFPA 1983. 


Mfr. Item 

Description Color Brand Model No. 
Carabiners 
William, Triact-Lock Black Petzl МЗбА ТІМ 521042 
Go, Screw-Lock Bright Petzl P15 13D953 
Spirit, No Lock Silver Petzl M53S 130946 
Rope Termination Plates 
For3-strand — 
fe e Blue Falltech 8349 — 60XH67 
in Kernmantle 
For Rescue Ropes Red MSA  SRIW1000 60UJ41 
Swivels 
Swivel, 2-Person Black/Red Petzi — pss — 3NGF2 
Gated Swivel Black Petzl P58 50 357М16 
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SAFETY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Search & Rescue Equipment & PFDs 


Find Petzl Rescue Rope on page 1098. 


B 
35ZM15 30RU11 | 13D944 
35ZM11 
Pulleys ene сем PETZL. | Ascenders and pei ETI) 
Descender 
Gemini and Twin—Double pulleys deviation system. The side plate locks Pro Traxion—Allows rope instal- ; ; 
have side plates designed for use under load. lation while pulley is connected to | Ascenders—Designed for ascent with 8 to 
with a Prusik friction hitch in light- = Meets NFPA 1983 T the anchor. Large diameter sheave 0 i 
weight progress capture systems. Kootenay—Large rope channel and side plate locks are suitable б u 
3NGF1 accepts up to 3 carabiners. I f joining knot for hauling heavy loads. Descender—Distributes friction and heat to 
= 3NGF1 meets NFPA 1983 G 2 0/5 Passage 01 Joining «no's. = Meets NFPA 1983 T help preserve the rope and doesn't twist it. The 
Locking pins on sheave allow pulley to pp е rope i 
Rescue—High-strength, high- be used as an anchor. респ Am sm eua т a edi ae 
efficiency pulley for maneuverin А ; ia. р | 
ур еу о Nering Јад Double and Jag Traxion—High- 7o Timm Rope Dia PG6A 6TET3 rope. The lower bar is removable and easy to 
heavy loads and for intensive use. ffici I desianed t k -7 to 13mm Rope Di 1 
Accepts up to 3 carabiners. efficiency pulleys are designed to wor EE [nd] put in place. 
together to make a 4:1 haul system. Rescue P5OA — BTERT M i 
Minder—Prusik minding pulley Jag Traxion double-progress capture —Minder РБОА 3NGE9 Description Color мш М. 
accepts up to 3 carabiners. pulley has a toothed cam with self- Tnm — P46 — 397WIS | “Ascenders 
» Meets NFPA 1983 G cleaning slot for optimal performance Kootenay — P67 GTETA Right-Handed 206. BIZARA 357011 
i o 11mm Rope Dia. 
Pro—High-efficiency lossproof 1. d ropes: Jag ounle is 357018 Left-Handed Black’ BAZALA 352М12 
pulley keeps things simple when 8 ae Rope Dia. Descender 
setting up a hauling or load Pro Traxion РОТА 308011 9 to 13mm Rope Black D11 13D944 
Personal Flotation Devices (PFDs) condor! 
= 15%-1һ. buoyancy Life Vests with Dual Chest Pockets— 
= Durable nylon outer shell Feature an outer shell with polyethylene 
= USCG Type ІІ Approved foam and 2 adjustable encircling belts, a 
= 444М92: 17'-Ib. buoyancy, heavy-duty zipper, and large arm holes 
vinyl-dipped outer shell, that allow for more freedom of move- 
USCG Type V Approved ment. Belts are hidden to help reduce 
Life Vests—Feature poly-twill inner ашт 
construction апа 2 adjustable belts to diti B. | К uis 19 ket 
hold jacket securely in place. 45MP78 ІШ ! ie ae 2. E d m 
features a leg strap for added safety, a зен ее i gode 
convenient grab strap that allows for ens, 
quick recovery, and a pop-up pillow for Mesh Shoulder Life Vests—lnclude an 


added head support. 45MP77 comes with outer shell with polyethylene foam. The 45MP74 


a leg strap for additional safety. 45MP74, mesh shoulder, back, and sides help to 
45MP75, and 45MP79 feature a chest keep you cool in warm weather. Feature 
strap to help keep the vest from riding 2 adjustable encircling belts and a heavy- 
ир. 45MP79 adds reflective material on (лу zipper. Belts are hidden to help 

the front and back for greater visibility reduce snags. The reflective material on 
in low light conditions. 444M92 has front and back allows for greater visibility 
opening in back to accommodate most in low light conditions. 

fall harnesses, plus adjustable shoulders 


45MP79 


and sides. 
P CHOOSE: Item 
Description Color Size No. 
Life Vests 
Red Child Less Than 50 Ib 45MP78 
Child's Lightweight Nylon Vest Red Child 30 to 50 Ib 45MP77 
Red Child 50 to 90 Ib 45MP76 
EN es Е е / 
Adult Nylon Vest with Reflective Tape Orange Adult Universal 45MP79 
Adult Vinyl Vest with Reflective Tape Orange Adult Universal 444M92 J4186 
Life Vests with Dual Chest Pockets 
Dual Chest Pockets Orange S/M, L/XL, 2XL/AXL, 4XL/7XL J4186 
Mesh Shoulder Life Vests 
Mesh Shoulder Vest Orange S, M, L, XL, 2XL, 3XL J4185 J4185 
Mesh Shoulder Vest with Dual Cargo Pockets — Orange S, M, L, XL, 2XL, 3XL J4187 
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SAFETY Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Inflatable 


Personal Flotation Devices (PFDs) 
» Fit chest size: 30 in to 52 in 

Hydrostatic inflator on these devices automatically inflates vest when 
submerged in 4" or more of water. They withstand use in the most severe 
marine environments. Feature status indicator window, strobe light holder, 
safety whistle, and SOLAS reflective tape. 


HIT Hydrostatic Commercial Vest—HIT (Hydrostatic Inflator Technology) 
offers reliable inflation. Features a low profile for maximum mobility, 
420-denier coated nylon shell, comfortable neoprene collar, back-up oral 
inflation tube, and D-ring for kill-switch attachment. Offer Type Il perfor- 
mance for commercial use. Meets ANSI 107-2004 Class 2 Standard when 
worn over an ANSI garment. 

= USCG Approved Type ІІ/Туре V 


HIT Hydrostatic Work Vest—Offers enhanced mobility and reduced heat 
stress even in constant wear situations. Approved for use on inspected and 
uninspected vessels of any size. Features durable polyurethane-coated 
nylon shell for improved puncture and abrasion resistance. HIT (Hydrostatic 
Inflator Technology) offers reliable inflation—includes inflator cover to 
protect inflator cap, back-up oral inflation tube, and manual activation cord. 
= USCG Approved Type V 


Compact Tactical Vests—Designed specifically for body armor and tacti- 
cal vests that use a Modular Lightweight Load-carrying Equipment (MOLLE) 
webbing system. 


12L912 


М.І.Т. 100 Vests—Adjustable waist belt offers customized fit and large ТОГЕ бї ШЫ. | пеп 
arm cut outs mean full mobility. Manual inflation handle is easily accessible eser pion aor 006 0. 
à HIT Hydrostatic Black/Yellow — MD3183-T3 — SUYD8 
when needed. М.І.Т (Membrane Inflatable Technology) means a light, flex- Commercial Vest 
ible fit, and easy re-packing when it comes time to recharge. HIT Hydrostatic Work Vest — Orange MD3188_SUYD7 
Compact Tactical Vest Black MD3196 12L912 
= USCG Approved Type Ill/Type V Compact Tactical Vest Tan MD3196 121913 
қ —9 : М.Т. 100 Vest Admiral Grey — MD2030 437.39 
Hydrostatic Manual Conversion Kit—Conversion cap for 12L912 and MIT 100 Vest Nd Black" MD2030 437440 
12L913 (sold separately, this page) lets the operator convert a compatible Ноев Manual ж Me 3191410 
" 1 Я onversion Kit tor ас! 437.39 
Mustang Survival PFD to manual-only inflation. 121912 and 12913 
Industrial Foam =». АМ 
Personal Flotation Devices (PFDs) эүм14 


Universal Fit Vest—3 belts adjust to fit adults 80 Ib. and up. Large arm 
holes for mobility. SOLAS-grade tape on shoulders. Great for boat crews. 
= USCG Approved Type Ill } " вошт ADULTE 


ACCEL 100 Fishing Vest—Designed for fishing and speed, the ACCEL 
100 Fishing Vest offers all-day-comfort. Three-buckle system keeps vest 
in place, with chest strap ensuring it doesn’t pop up if you go in the water. 
Fleece lined collar and pockets keep your neck and hands warm all day 
long. Reinforced D-ring offers the perfect attachment point for the engine 
cut off switch on your boat. 


46G116 


4-Pocket Vest—Short-waisted vest has 4 D-rings for lanyard attachment. 
50 mph dynamic strength-tested to stand up to tough conditions. Large 

arm holes for mobility. 9 
= USCG Approved Type Ill > CHOOSE: Mfr. Item 


А : : 2 Fits Chest Si Col Model No. 
Mesh Vest—High waist reduces interference with tools. Features mesh Universal Fit Vest и = ux = 
shoulders for mobility and comfort, large front pockets with hook-and-loop _ 30 in to 52 in Orange MV3104 9ҮМ14 


i j izi ы j Accel 100 Fishing Vest, Red/Black 
closure, side adjustments for dual sizing, and SOLAS-grade reflective tape 84 in to 38 in. 38 in to 42 in, 42 in to 46 in, 46 


on front and back. in to 50 in, 50 in to 54 in, 54 in to 58 in Red MV4626 61936 
= USCG Approved Туре Ill 4-Pocket Vest | UE mnm : 

32 in to 36 in, 36 in to 40 in, 40 in to 44 in, 44 in to 48 in Orange MV3128 E7908 
Offshore Vests—The first to have earned 4 regulatory approvals in Mesh Vest — — Tun ALI 3 
a single design, these vests ease the hassle and cost associated with ыо dain 42 in 10 30 in, 50 into 58 in, 58 in 1064101 Отар М/1254 EUH 
complying to a variety of vessel regulations. Children 33 to 90 Ib Orange MV8035 466117 
= USCG Approved Type I, MED, SOLAS, and TC Approved Adults 30 in to 52 in Orange MV8040 466116 
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Flotation Jackets/ 
Coats and Overalls 


= Foam flotation material 

Jackets/Coats—Help to provide warmth and waterproof 
protection from rain and spray, while also offering flotation 
and insulation during water immersion. USCG Type Ill jackets 
are suitable for general boating or specialized activity that 

is marked on the device (such as water skiing, canoeing, 
kayaking, hunting etc.). They are best for calm, inland waters 


> CHOOSE: Outer Vest Item 
Size Color Material Closure Type Buoyancy USCG Type model No. and other applications where there is a good chance for fast 
ЕНІНЕН JacketsCoats ВЕНЕ и rescue. All models (except E7913) feature reflective tape for 
SELAA mj Би zs mE Ir wenn рит — 8118104 10У 
ML, " 4 аск/ Yellow yion ipper 2 z 
5, M, L XL 2 3XL " Orange Nylon Buckle, Zipper 15 2 р T LAB ЕТЗ Overalls—Feature fully seam-sealed nylon construction to 
‚М, 3 jack/Orange уоп Zipper Д i 
3XL Black/Orange — Nylon ZIBDe———183:05——31—Me1i—T1TiNrer- ПІР protect you from 197 and n but are тҮ breathable 
S. M, L, XL, 2XL Red Nylon Zipper 15 % Ib ПІ МЈ5246 (01938 to eliminate the clammy feeling of traditional flotation pants. 
SE XL, 2XL Black Nylon Zipper 15 2 Ip i Мы5246 581987 Adjustable suspenders help to provide a custom fit, while 
E — Red Nylon Zipper — 15:21 II -Mj5246 — TIN778 — Zippered legs help to facilitate easy donning, even over boots. 
lotation Overalls Wear with flotation jackets (sold separately above) to create a 
M, L, XL, 2XL Black Nylon Zipper = —  MP4240 H3998 fully i fi Ја ( parately above) to c 
3XL Black Nylon Zipper = — \рР4240 466120 ully integrated flotation suit. 


Immersion Survival and Rescue Suits 


Keep people warm in cold water or extreme weather 
conditions. Suits also help maintain buoyancy when 


11N742 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


submerged in water. 


Anti-Exposure Work Suits—Relaxed-fit garment 
provides hypothermia and flotation protection. 

Have inflatable head support pillow and neoprene 
wrist closures. Ergonomic insulated hood folds 

into collar. Offers chest and front cargo pockets 

plus SOLAS reflective tape for improved visibility. 
Tug-Tite at thighs and ankles cinch easily to improve 
fit and minimize water flushing to delay onset of 
hypothermia. 


* USCG Approved Type V 


Water Rescue Dry Suits—Have a 

removable suspender system with 2-point attach- 
ment to help improve mobility and fit, while Rapid 
Repair Technology lets you self-replace neck and 
wrist seals and repair small leaks in less than an 
hour. Suit material is waterproof and breathable 
GORE-TEX fabric with Kevlar patches. Integrated 
dry socks keep feet warm and dry for hours. 
Closed comfort system adjustable neck seal. Offer 
CORDURA wrist and ankle overcuffs with Velcro 
closures for adjustability. Have SOLAS reflective tape 
on the arms for increased visibility. 


Water Rescue Equipment 


Rescue Stick Baton— Provides rapid flotation assis- 
tance to a person at risk of drowning. Yellow baton 
inflates in seconds to a large horseshoe shape once 
contact is made with water. Includes storage bag. 


Survival Ring Buoy—ldeal for ship-board rescue 
operations, this heavy-duty MUSTANG SURVIVAL ring 
buoy is molded from high-impact linear, low-density 
polyethylene for long life. Model has SOLAS reflective 
tape for greater visibility in low light conditions and 
polypropylene rope with a UV stabilizer. The buoy's 
encircling rope can be replaced if needed. 


Ring Bouy Bag—High-visibility orange bag includes 
90-ft. rope that can be used to extend reach of Ring 
Buoy 5UYA7. 


Throw Bag—Attaches to the floating rope inside 
and has 1in W reflective tape for nighttime visibility. 


Includes a light stick holder and a 75-ft rope. 


Description 
Rescue Stick Baton, 14 in L 
Survival Ring Buoy, 30 in W x 41^ in H x 30 in Dia 
Ring Buoy Bag with 90-ft. Rope for use with 5UYA7 
Throw Bag with 75-ft. Rope 
Water Rescue Kit, 82564 in W x 67/6 in H 
Zip Tech Zipper Lubricant 
Inflatable PFD Belt Extender, 12 in L x 1 in W 


Features a mesh top and quick-release carrying strap. 


> CHOOSE: Closure Mfr. Item 
Size Color Type Pockets Model No. 
Anti-Exposure Work Suit 
5, M, L, XL, 2XL, 3XL Orange Hook and Loop Wrist and Ankle, ZipperFront 4 MS2175 E7912 
Water Rescue Dry Suit 
M, L, XL, 2XL Fluorescent Yellow/Green/Black Waterproof Zipper 3 MSD576V02 Н3997 


Water Rescue Kit—Packed in a heavy-duty, 
watertight storage case w/pressure relief 
valve. Kit includes 5UYA8 inflatable rescue 
baton, inflatable personal flotation device 
(PFD), and a throw bag with 50 ft of floating 
rope. 


Zip Tech Zipper Lubricant—Lubricates and 
protects watertight and airtight zippers on dry 
suits, survival suits, and more. Contains no 
silicon or paraffin. 


Inflatable PFD Belt Extender—Allows 
wearers with larger size requirements to use 
most Mustang inflatable PFDs and will add 
12 in to the waist belt. This belt extender fits 
PFDs with 1.5 in buckles. 

Note: In the United States, wearing the belt extender 


voids the U.S. Coast Guard approval unless the wearer 
has a chest size over 130cm or 52 in. 


Mfr. Item 

Material Color Model No. 
Neoprene Yellow MRD100 50ҮА8 
Low Density Polyethylene (LDPE) Orange X MRD030 5UYA7 
Multi-Filament Polypropylene Rope Orange — MRD190 11N742 
Multi-Filament Polypropylene Rope — Orange — MRDO75 11М741 
Neoprene Yellow MRK110 50ҮА0 
Plastic White MA2292 12L921 
Nylon Webbing Black МА7637 11М781 
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Tactical Jackets, 


Parkas, and Raincoat 


A. Response Jacket—Wind- and 
water-repellent, 10096 polyester 
microfiber shell is ideal for spring 
weather. Features hidden ID panels 
on the chest. 


B. Big Horn Jacket—Microfiber 
shell and fleece lining, with Back-Up 
Belt System: Hidden chest pockets 
that allow quick access to critical 
gear. Side zippers on left and right 
Side give easy access to sidearm or 
provide added ventilation. 


C. Tactical Fleece Jacket— 
Wind-resistant, 10096 polyester 
fleece with 100% nylon panels. 
Abrasion-resistant collar, shoulders, 
biceps, and back of forearm. Side- 
seam zippers allow sidearm access. 
Zippered exterior hand warmer 
pockets and interior pockets. Can 
be used with 3-in-1 Parka D4702. 


D. Chameleon Jacket—100% 
polyester bonded soft shell fabric, 
features a drop tail, water and wind 
repellency, and 3 zip-out ID panels. 


E. Sabre Jacket 2.0—Designed 
for superior wet weather perfor- 
mance with waterproof, breathable 
100% microfiber softshell fabric 
and fully seam-sealed construction. 
Features the Quixip quick-access 
side zipper. Numerous pockets 
provide ample storage. Additional 
features include 3 zip-out ID panels, 
large shoulder patches, and a 
removable hood. 


F. 3-in-1 Parka—High- 
performance waterproof and 
breathable outer jacket is resistant 
to tears and abrasion. The fleece 
inner liner is extremely durable 
and wind-resistant. 100% nylon 
shell. Side zippers ease access to 
duty belt and provide ventilation. ID 
panels on the chest and back are 
removable. 


P CHOOSE: 
Key Description Size 
A Response Jacket XS, S, M/L XG 
B Big Horn Jacket 5, Mi X 2XL, 
Tactical Fleece XS, S, M, L, XL, 
2XL, 3XL, 4XL 
D Chameleon XS, S, M, L, XL, 
Jacket 2XL, 3 
XS, S, M, L, XL. 
E Sabre Jacket 2.0 2XL, 3XL, AXL 
F 3-іп-1 Parka S, L, XL, 2XL 
G 5-іп-1 Jacket M, L, XL 
Responder Parka 5, b х, 2XL, 
H Responder S, M, L, XL, 2XL, 
Hi-Vis Parka 3XL, 4XL 
Reversible Hi-Vis 
І Pain Coat S. M, L, XL, 2XL, 3XL 


"шй ут 


G. 5-in-1 Jacket—100% nylon 
shell has a removable fleece liner 
with zip-off sleeves, enabling the 
jacket to be worn 5 different ways. 
Waterproof, breathable construc- 
tion. Waist-length with side zippers 
for ventilation and access to duty 
belt. Removable ID panels on chest 
and back. 


H. Responder Parka and 
Responder Hi-Vis Parka— 
Waterproof, breathable parkas are 
resistant to bloodborne pathogens. 
High-performance seam-sealed 
construction features 100% nylon 
shell with removable polyester 
fleece liner, hook-and-loop wrist 
closures and storm flaps, remov- 
able hood, and zippered armpit 
vents. 5.11 Traxion nonslip shoulder 
panels. ID panel at right chest. 
High-visibility model has 3M reflec- 
tive trim. 
= D4723 meets ANSI Class 11, 
Level II/ISEA 107-2010 


|. Reversible Hi-Vis Rain Coat— 
10096 nylon oxford shell in a fully 
waterproof, seam-sealed design. 
Adjustable-length jacket serves as 
a full-coverage coat, or snap off 
the lower portion to parka length. 
Features a full snap front, pass- 
through pockets for easy access 
to duty belt, shoulder mic loops, 
integrated badge tab, and a snap- 
adjustable sleeve hem. 
» High-visibility yellow side 

meets ANSI/ISEA 107- 

2015 Class Ill, Type R 


P CHOOSE: Mfr. Item 
Color Model No. 
Black, Dark Navy 48016 D4705 
Black, Navy 48026 H0223 
Black, Dark 
Naw, Sheriff 48038 D4716 
reen 
Black, Dark 
Navy, Moss/ 48099 D4724 
Black 
Black, Dark 
Nawy, Moss 48112 60449 
Black 48001 D4702 
Black 48017 D4707 
Black, Dark Navy 48063 H0228 
Dark Navy, 
Range Red, 48073 D4723 
Royal Blue 
Black 48125 H0237 
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Tactical Shirts 


A. Utili-T Crew-Neck T-Shirt—Features a 1 high-density 
collar and is cut long to stay tucked in. Moisture-wicking 
100% ringspun cotton. 


B. Utility Polo—Cotton/polyester pique knit material is 
wrinkle- and fade-resistant, with a no-roll collar, drop tail 
with side splits, and dual-pen pockets on the sleeve. 


C. Tactical Polo—100% cotton jersey is shrink-, wrinkle-, 
and fade-resistant for a lasting neat, clean, professional 
appearance and fit. Stay-flat, no-roll collar. Mic-clip attach- 
ments at shoulders and sternum. Short sleeves. Pen pockets 
on left sleeve. 


D. Professional Polo—Made of comfortable, hard-wearing 
100% cotton pique knit. Includes convenient left-sleeve 

pen pockets. Looks neat, clean, and professional. Wrinkle-, 
shrink-, and fade-resistant. Stay-flat, no-roll collar. Short 
sleeves. 


E. Performance Polo—100% snag-resistant polyester 
jersey is wrinkle-, shrink-, and fade-resistant. Moisture- 
wicking, antimicrobial material helps reduce odor-causing 
bacteria. Stay-flat, no-roll collar. Short sleeves. Dual-pen 
pockets on left sleeve. 


F. Bike Patrol Shirt—Performance-fit shirt has flexible 
reflective tape on the sleeves, chest, and back for visibility, 
plus a longer drop tail for neatness and underarm gussets 
for range of motion. Details include a mic loop at the placket 
and a chest pen pocket. 100% moisture-wicking polyester 
jersey with antimicrobial treatment. 


G. Helios Polo Shirt—4.5 07. snag-resistant jersey knit 
fabric offers moisture-wicking, quick-drying, and odor 
control characteristics. Integrated underarm gussets ensure 
a full range of movement, while a pen pocket, front mic 
loop, and shoulder mic pockets allow you to keep important 
accessories within easy reach. 


H. Tactical Shirts—100% cotton canvas with proprietary 
hidden document pockets, cape back with mesh lining, and 
hidden button-down collar. Long Sleeve D6797 features 
adjustable cuffs and sleeve keepers. 


1. Taclite Pro Shirts—Lightweight, breathable 65/35 poly- 
ester/cotton ripstop material is PTFE-treated to resist spills 
and stains. Feature proprietary hidden document pockets, 
cape back with mesh lining, and hidden button-down collar. 


J. Va-Zip Job Shirt—Shirt features а Break-Through chest 
pocket with hook-and-loop divider that can carry a full-size 
radio. Hand warmer pockets, mic-clip pockets, and pen 
pockets provide additional storage space. Cotton/poly fleece 
with fade-, shrink-, and wrinkle-resistant finish. 


K. Rapid Assault Shirt—Designed for breathability while 
under full armor. Lightweight cotton/poly/spandex knit fabric 
wicks perspiration and dries quickly. Side mesh panels 
improve air flow to keep the wearer cool. Saddle-shoulder 
design allows maximum range of motion. Flat-lock seams 


reduce chafing. 2-zip front. Woven collar can be worn up or 1, Womens J. 
down. Large dual shoulder pockets offer additional storage. 
> CHOOSE: > CHOOSE: 
Key Description Size Color 
A  Utili-T Crew-Neck T-Shirt, Pkg. of 3 S, M, L, XL, 2XL, 3XL ACU Tan, Black, Dark Navy, White 
B Utility Polo XS, 5, M, L, XL, 2XL Black, Dark Navy, Heather Gray, Silver Tan 
C actical Polo 5, M, L, XL, 2XL, 3XL Black, Dark Navy, Heather Gray, Silver Tan, White 
D Professional Polo XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Academy Blue, Black, Dark Navy, Heather Gray, Range Red, Silver Tan, White 
E X Performance Polo XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Black, Charcoal Gray, Dark Navy, LE Green, Range Red, Silver Tan, TDU Green, White 
F Bike Patrol Shirt XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Reflective Yellow, Royal Blue 
G Helios Polo, Short Sleeve S, M, L, XL, 2XL, 3XL Academy Blue, Black, Charcoal, Dark Navy, Heather Gray, Silver Tan 
H actical Shirt, Short Sleeve XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Black, Coyote, Fire Navy, Gray, Khaki, OD Green 
actical Shirt, Long Sleeve XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Black, Coyote, Gray, Khaki, OD Green 
aclite Pro Shirt, Short Sleeve S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL Battle Brown, Black, Charcoal, Dark Navy, Storm, TDU Green, TDU Khaki, White 
І aclite Pro Shirt, Long Sleeve 5, M, L, XL, 2XL, 3XL Black, Charcoal, Coyote, Dark Navy, TDU Green, TDU Khaki, Tundra, White 
aclite Women's Pro Shirt, Long Sleeve S, M, L, XL TDU Green 
J — 'AZip Job Shirt XS, 5, M, L, XL, 2XL Black, Fire Navy, Heather Gray 
K X Rapid Assault Shirt S, M, L, XL, 2XL, 3XL Multicam 


Sign in to 
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Find Safety Vests on page 1935; Safety Lights and Baton Flares on page 1925. 
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Tactical Shorts and Pants 
А. Taclite Pro Shorts—65/35 poly- D. Stryke Pants—High- 


ч Шеті : > CHOOSE: P CHOOSE: | > CHOOSE: Mfr. | Item 
ester/cotton ripstop fabric is tough, performance poly/cotton ripstop RU Description — | Fits Waist Size Inseam — | Color Model | No. 
lightweight, breathable, and fade- and is fade-, wrinkle-, stain-, and aclite Pro Shorts — 
wrinkle-resistant. PTFE-treated for ^ soil-resistant, with built-in stretch. д Men's Even Sizes 9 in Navy, TDU Green. — | 73287 | D6814 

i i і i i i TDU Khaki, Tundra 
stain and spill resistance. Action Multiple pockets provide ample “Tactical Pants” Inc 


waist, gusseted crotch. YKK zippers storage. Reinforced knees have Panes Black, Coyote, Fire 


. interior kets that a t Men's 30, 32, 34, 36 Navy, Gray, Khaki, 74251 | D6821 
and Prym snaps erior pockets that accep B | 281044 ауу, Gray, Каю, 


В. Tactical Pants—100% cotton Kneepad Inserts 6YVG3. Мел s Women's Even Sizes | Regular or Long | Black, Fire Navy, Khaki | 64358 | D4735 
я x», pants have a self-adjusting — 2 to 20 

canvas for superior comfort, durability, ^* . i Tacite ProPans 0 0-00 oo p o T 

in waj waistband. Women's pants havea 7777777 1 я | Black, Charcoal, Coyote з 
and performance. Elastic waistand Stretch fitted waistband. Men's Eyen Sizes | 30,32,24,36 | DarkNavy Stone, TDU | 74273 | 06856 
reinforced seat and knees with trade- i g | Green unm фак, дий | _ 

— E " aci harcoal 

marked rear strap and slash pockets. E. TDU Pants—PTFE-treated poly/ Women's Even Sizes Regular or Long Dark Nawy, TDU 64360 | D4744 


YKK zippers and Prym snaps. Accept cotton ripstop. Numerous pockets, — — — 
Kneepad Inserts 6YVG3 or 52KJ79. ^ including 2 side pockets that can [Stryke Pants Б as 


Even Sizes 


Green, TDU Khaki 


C. Taclite Pro Pants—65/35 each hold 2 AR magazines. Self- б Men's 28 to 44 S4im 36i] | Black Khaki, TDU Green | 74369 | 60478 
polyester/cotton ripstop fabric is adjusting waistband for comfort. Women's Even Sizes | Regular or Long | Black, Dark Navy, Khaki | 64386 | H5496 
inkl d fad istant. tough Blousing straps for uniform appear- "TOU Pants Е E ES = =e 
wrinkle- and Tace-resistant, tough, A t Ki dinserts — — - Short, Regular, | Black, Brown, Dark Navy, | 
lightweight, and breathable.PTFE- | 512.09 ma Pis 18075 E T 046 | оліп 1 TOU Green, TDU Khaki | 74008 | 60488 
treated for stain and spill resistance. XS to 3XL EE Lon. а Multicam 74350 | 60477 
Double-reinforced seat and knees. Е, б. Kneepad Inserts— [Neoprene HMM Inserts е i т 
Trademarked rear strap and slash Specially formulated to fit inside F E Stryke, = _ | Black sooga: ТҮРЕ 
pockets and quick-access multipur- 5.11 tactical pants. Universal size. and TDU Pants | | 
pose pocket. ҮКК zippers and Prym ка 5 р Es 
snaps. Accept Kneepad Inserts 6YVG3. | TDU pants = a} = | Gray 56306 |52KJ79 
— Lm. 
" => 
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= Black color Nitro Kevlar Tactical Gloves—Carbon-Tek fiber 
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Lightweight Patrol Gloves—Form-fitting gloves 
Slip on easily. Lycra twill backhands provide 
stretch and breathability. Palm has perforated air 
vents and elasticized wrist opening. 


Unlined Hybrid Duty Gloves—These all- 
purpose gloves are good for year-round use. 
Feature easy-on/off pull tab with low-profile 
knuckle zones. Reinforced palm panels and 
Spandura backs for added strength. Hook-and- 
loop wrist closure. 


All-Leather Gloves with Knuckle Armor—All- 
purpose, contoured, tight-fitting gloves have 
integrated hard knuckles, leather piping, and rein- 
forced palm panels for extra durability. Tab pull 
allows for easy on/off. Hook-and-loop closure. 


= Description - 
trol Gloves 
Gloves. 


knuckles help deflect blows and debris. Kevlar 

on back of hands is flame-/flash-retardant and 
cut-resistant. Premium quality, digital-print aniline 
finished cowhide palms and trim. Hook-and-loop 
closure for a secure fit. 


Imperial Neoprene Knee/Shin Guards—Silent 
and form-fitting knee/shin guards feature durable 
neoprene outer shell with reinforced stitching 
throughout. 


Imperial Hard Shell Knee Pads—Hard shell 
polyurethane thermoplastic nonslip knee caps 
and reinforced foam padding for greater shock 
absorption and comfort. 


> CHOOSE: Mfr. Item 


_ AT Late het loves wh Knuckle Armor 
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Tactical Gloves 22 AZ A 


» Black color 

Gloves are made of durable and flexible materials to protect workers who encounter a variety 
of hazards. Constructed to fit the natural contour of the hands, ideal for strategic multi-tasking 
in a variety of critical tactical situations. 


> CHOOSE: Palm Mfr. Item 
Size — Back Material Material Lining Cut Cuff Brand Model No. 

5, М, L, Nomex, Cotton Goatskin Leather Unlined Gunn Hook-and-Loop Ringers Gloves 536 К5222 

XL, 2XL Spandex Synthetic Leather — Foam Clute Slip-On MechanixWear МЕЕ ^ 62645 


CA Жон 
Tactical Boots V ЖӘ 


Style E02272—Leather waterproof boots Style 804-6369—Puncture- and cut-resistant 
have ballistic nylon upper and waterproof boots feature strengthened leather pull straps and 
and breathable GORE-TEX lining for comfort- ^ high-visibility piping. Flame- and cut-resistant 

able durability. Slip-resistant rubber outsole, leather uppers have reinforced heels and toes. This 
athletic cement construction, and cushioned waterproof boot helps to protect you from blood- 
removable insert provide boots with the stabil- borne pathogens. Steel triple ladder shanks provide 
ity, flexibility, and comfort needed for the most support and stability. Insulated. 

demanding situations. Boots include a YKK Style 834-7991—Lightweight and designed 
nylon zipper for an easy on/off and a nonme- тог comfort and safety, their high-performance 
tallic composite safety toe to protect against ^ construction features tumbled oiled full-grain 
compression and puncture injuries. Composite leather upper and cushion-flex removable polyure- 


Style E02272 
H0402 


Style E02276 
H0432 


Style RB8674 
H8898 


Style RB8694 
H8900 


safety toe meets ASTM F2413-11. thane footbed. The spacer mesh lining keeps feet 
Style E02276—Dirt-, oil-, and water-resistant dry and ventilated and is resistant to bloodborne 
leather has a Scotchgard protector incor- pathogens. The midsole has a gel heel insert for 


porated into the tanning process to improve comfort. YKK zipper with hook-and-loop closure. 
durability without changing the breathability or Waterproof. 
texture of the leather. Nonmetallic safety toe Style E03140—DuraShocks construction features 


protects you from punctures and compression compression pads in the heel and forefoot to Style 804-6369 


injuries. YKK nylon side zipper allows easy reduce shock to the feet and legs. Stitch-out welt 35HL32 
on/off. Slip-resistant rubber outsole, athletic ^ construction on slip-resistant soles provides flex- 

cement construction, and cushioned remov- bility and allows boots to be resoled to extend 

able insert provide boots with the stability, overall boot life. Full-grain leather upper with 1680 

flexibility, and comfort needed for the most denier nylon. Includes a YKK nylon side zipper to 

demanding situations. quickly get in and out of footwear in emergency 


Style RB8674—These security-friendly boots situations and a breathable lining to keep feet cool. 
provide stealth and all-day comfort in demand- Style 834-6219—Full-grain leather/400g air 
ing situations. Their removable polyurethane mesh upper with slip-resistant outsole for multi- 


Style 834-7991 


cushion inserts have a shock-eliminator surface traction. Shock-absorbing removable J0411 
heel cushion. Each boot is made from 100% polyurethane insole with air flow vents. Cement Style E03140 
nonmetallic construction, and their dual- construction. H0411 


density outsole features a cushion midsole.  GEN-flex2 waterproof, tactical trooper boots have a 
Style RB8694—This field-proven footwear ^ slip-resistant tread design for sure footing in urban, 
provides comfort and athletic responsiveness — suburban, and rural settings. Insulated. 

in critical situations. A shock-eliminating heel Style 12404—Light and comfortable, yet main- 
cushion adds extra comfort to the removable ^ taing its reputation for toughness and durability. A 
PU cushion insert. Its dual-density mountain ^ new air flow tongue and full-length dual durometer 
trail rubber bottom has a specialized military ^ Qrtholite footbed work to keep your feet cool, dry 
tread design that resists slipping in adverse ^ апо comfortable all day, every day. The Achilles 
conditions. Each shoe is nonmetallic and ^ ве flex zone, gives a critical part of your foot more 
security-friendly. The shoe's XTR material will range of motion without compromising support. The 
not conduct electricity, cold, or heat. Its toe full-grain leather toe, 840D nylon upper and Shock 


cap will resist impact and compression, and is Mitigation System provide rugged protection. 
extra-wide for comfort. 


Style 834-6219 


E7871 
Style 12404 


K2327 


> CHOOSE: > CHOOSE: Shineable Item 
Style No. Closure Type Color H W Size Toe Brand No. 
Composite Toe 
Men's = 
£99976 — Front Lace and Side Zipper Black — $0 _ 7, 7 %, 8, 8%, 9,9 14, 10, 10 14, 11, 11 14, 12, 13, 14, 15 NS Bates ШИ 
ВВ8674 Black 6in М, W Yes H8898 
RB8694 Lace Up Tan Gin MW 6,6 %, 7, 7 %, 8, 8 %, 9, 9 15, 10, 10 15, 11, 11 15, 12, 13, 14 No Reebok H8900 
Unisex 
Black — 14in M 10 No 35HL32 
Black 14 in M No 35HL33 
804-6369 Pull On Black 14 in W 11 No Thorogood Shoes 35HL34 
Black 14 in M 13 No 35HL35 
Plain Toe 
Men's 
834-7991 Black 8 in М, W 4, 415, 5, 5 15, 6, 6 Vo, 7, 7 Y2, 8, 8 Y2, 9, 9 %, 10, 107, 11, 11 %, 12, 13, 14, 15 Yes Thorogood Shoes J0411 
E03140 Front Lace and Side Zipper Black 8in M, EW 5,5 15. 6, 6 12, 7, 7 12, 8, 8 V, 9, 9 % 10, 107, 11, 11 %, 12, 13, 14, 15 Yes Bates H0411 
834-6219 Black 8 in MW 7%, 10 72, 9 %, 13, 9, 8, 15, 14, 12, 11, 11 72, 7, 8 V, 10 Yes Thorogood Shoes E7871 
Women's 
12404 Front Lace and Side Zipper Black 6 in R 10, 5,6, 6 5, 7, 7 15, 8, 8 5, 9, 9 % Yes 5.11 K2327 
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Fire/Rescue Helmets, Hoods & Gloves Details on page A1. 


SAFETY Scan. Order. Done. 


Fire Helmets ә 
= Fits head size 6%" to 8%" hazards if helmet is knocked off or hung up. 
= Meet NFPA 1971-2000 Defender visor offers eye protection, plus it's 
= Fire helmet accessories are available easy to use, maintain, and change out. 

online, see Grainger.com 660C Metro—UWithstands various applications 
Composite helmets offer both thermal and including firefighting, technical rescue, and 


impact protection, resisting both high heat and EMS and confined space. Proprietary tube-lock 
flames. Soft black Nomex chin strap features system helps absorb impact. 


one-hand, quick-release buckle and postman 1010 Traditional—ldeal for structural and 


E0140 slide for quick removal and adjustment. Shell- ^ proximity firefighting. Flexes with impact to 
Yellow release (system) allows escape from snag absorb energy. 
> CHOOSE: Item 
Description Color No. 
6606 Metro 
Fire Helmet with Modern Glass-Filled Polymer Faceshield Black, Blue, Red, White, Yellow E0140 
3PTV1 1010 Traditional 
Fire Helmet with Yellow Nomex Ear/Neck Protector, Faceshield Red 3PTV1 


= = = "| 

Firefighting Hoods тех 

= Meet NFPA 2018 Edition Item 
NP қ Style L Color No. 

Face and neck protection is offered in Kern] Я mE 

i i - itte in atura 4 

materials and styles to suit your depart Fitted ІН Blake ДЫК 

ment's specific needs. Hoods have 1⁄2 Regular — 20in Black 45К605 

elastic sewn into the face opening for Regular — 2Tin — Natural 40Р402 


5 i Deluxe 20 in Black 45KG06 
snug fit, bar tacks on stress points, and Deluxe 21in Natura 40Р406 


- i Nomex 
double-needle binded bottom. Seams Fitted 18in Natura ^ 40P304 


45KG06 are flatlock-stitched with Nomex thread Deluxe A in Natural 40P407 
ili Regular 21 in Natural 40P403 
40P393 Pre for comfort and durability. PBI 
Regular 21 in Gold 40P405 
i 1 1 Нет 
i Firefighting Description Color No. 
Hoods P84/Kevlar/Lenzing FR 
Seamless Bib with Notched Shoulder Gold 9JGF8 
With Bib Gold 9NRZ4 
| E ыры NFPA 1971, Nomex/Lenzing FR 
urrent Edition With Shoulder Notch White 13Р331 
Two-layer construction Seamless Bib with Notched Shoulder White 13P332 
К a Nomex 
g provides maximum With Shoulder Notch White 13P330 
, protection and comfort Seamless Bib with Notched Shoulder White 9DXR8 
= — a with flat-lock hood With Bib White 8AL59 
—— TrueFit elasti CarbonX 
9JGF8 13P332 8AL59 seams. Iruerit elastic With Shoulder Notch Black 13P328 
for a secure fit. Seamless Bib with Notched Shoulder Black 13P329 
Fire and Rescue Gloves SHELBY- 
SKINS Rescue General Purpose Gloves— FDP Structural Firefighter Flex-Tuff Specialty 
62235 Material is double thick around the thumb, with Gloves—Sealed against Gloves—Curved shell has a 
keystone thumbs angled toward the palm for liquids with a laminated Gore tapered index/trigger finger 
greater dexterity. Wash and wear. PTFE barrier/thermal liner and flexible thumb and 
қ and sealed seams. Abrasion- other fingers for dexterity 
A иње We 4. resistant; cowhide gloves and articulation. Crosstech 
alm to add dexterity. 4"W Node wristlet are also fire-retardant and barrier/thermal liner with a 
* eps hot debris fro in enterina dloves heat-resistant. secondary thermal layer for 
è i NFPA (00/56; » Meet NFPA 1971-2013 improved heat protection. 
= Meet NFPA 1971-2013 
> CHOOSE: Mfr. Item 
Description Size Color Model No. 
SKINS Rescue General Purpose Gloves 
Pigskin with Gauntlet Cuff M, L, XL, 2XL Buttermilk 2533 G2234 
F Wildland/Rescue Gloves 
0738 Pigskin with Wristlet Cuff M, L, XL, 2XL Black/Tan 5002 62235 
FDP Structural Firefighter Gloves 
Cowhide with Gauntlet Cuff S, M, L, XL, 2XL Blue 5228 H7216 
Cowhide with Pigskin Palm and Wristlet Cuff M, L, 2XL Black/Gold 5225 F0738 
Elkskin with Pigskin Palm and Gauntlet Cuff S, M, L, XL, 2XL Blue/Gold 5280G H7219 
Flex-Tuff Specialty Gloves 
Cowhide with Wristlet Cuff S, M, L, XL, 2XL Black/Gold/Silver 5291 H7217 
Cowhide with Gauntlet Cuff S, M, L, XL, 2XL Black/Gold/Silver 5292 H7218 


1944 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ETL! 


SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Fire/Rescue Gloves & Turnout Boots 


Men's Shoe-Fit Insulated Fire Boots 
= Meet NFPA 1971, Current Edition 

Fire-Dex FDXR100 Shoe-Fit Firefighting Boots are 
built to provide waterproof protection and thermal 
wool insulation for firefighters in the field. They 
feature rubber construction with reinforced rubber 


shin guards and heels. Steel toes, plates, and shanks 
offer rugged protection. Integrated pull-on loops help 
to enable easy donning/removal. Articulating louvers 
on side tread offer added traction, and the sole tread 
pattern is designed to help push water outward. 
Reflective trim provides added visibility. 


> CHOOSE: Item 
Description Size Color No. 

16" Rubber 4, 5, 6, 7, 8, 87, 9, 9%, 10, 10%, 11, 11%, 12, 13, 14 Black/Yellow G8768 

Wristlet 

K2350 Extended 

Wristlet 
“ К2351 
тех 


3D Firefighter Gloves 
» Meet NFPA 1971-2013 

Firefighters Gloves are designed to 
deliver natural movement, better grip 
and tactility, and excellent dexterity. 
These wristlet gloves offer a Kangaroo 
leather palm and Cowhide leather 
back material. PIVOT-THUMB and 
formed knuckle guard provide natural, 
anatomically correct thumb-to-finger 
movement. These gloves have a 
Nomex/Kevlar thermal lining for heat 
and slash protection. CROSSTECH 


> CHOOSE: Back Palm 

Size Material Material Lining 
XS, S, М, L, Сомћіа 

XL, 2XL lide: Kangaroo — Crosstec 


Extended Wristlet INNOTEX880B К2351 


Gauntlet 
K2217 


inserts provide long lasting protection 
against hot water, blood, body fluids 
and common chemicals by resisting 
damage due to flexing, abrasion and 
heat exposure. The style has rounded 
fingertips, curved thumbs and fingers, 
and exclusive TRU-3D: complete four- 
chettes on all sides of every finger and 
thumb. K2351 gloves are constructed 
with 2 layers of Nomex knit at the 
wrist for additional protection. 


Mfr. Item 
Cuff Model No. 
Wristlet INNOTEX885B К2350 


h 


Wristlet 
K2217 


Structural Firefighting Gloves 


a Black/gold color 

= Meet NFPA 1971-2018 

Gloves feature a pre-curve design, 
durable Eversoft thermal split cowhide 
leather on top and palm of the 

gloves, and a keystone thumb. Lined 
with Kovenex for thermal and flame 
resistance. Includes a waterproof, 


> CHOOSE: 
Size Back/Palm Material Lini 
SM Got Cowhide Leather Para-A 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


breathable Porelle insert. Has Kevlar 
stitching construction for maximum 
structural durability and seamless 
fingertips offer flexibility and dexterity. 
Gauntlet cuff has eversoft thermal 
split cowhide leather. Wristlet cuff 
offers two-ply Kevlar construction with 
leather pull tab. 


Mfr. Item 

ing Cuff Model No. 
s Gauntlet 630 K2217 
ramid “Wristlet 631 K5003 


Hellfire Boots 

= Steel-toe models meet 
ASTM F2413-11 

= Composite-toe models 
meet ASTM F2413-05 

Note: Many sizes available in medium and wide 


widths; call 1-800-GRAINGER (472-4643). Men's 
sizes are shown unless specified. 


14" Rubber Insulated Felt Fire 
Boots—Vulcanized rubber boots have 
double-reinforced pull loops, rubber T-toe 
for extra durability, oversized steel toe 
caps, reflective instep and heel patches, 
and a removable polyurethane insole. 

= Also meet NFPA 1971, Current Edition 


14" Rubber Insulated Fire Boots— 
Designed with a 1-pc. Kevlar knit 
fabric liner, oversize steel toe cap, and 
vulcanized reflective patches. Feature 
a cushioned shin guard and heat- and 
flame-resistant lug sole. 
= Also meet NFPA 1971, 

1992, Current Edition 


9" EMS Leather Wildland 
Boots—Goodyear welt constructed, 
waterproof, slip-resistant boots are 
made with flame- and cut-resistant 
leather. Padded leather top with 
shaft vapor exhaust vents. Puncture- 
resistant insole with rubber midsole. 
= Also meet NFPA 1977 

and NFPA 1999 


14" Power Hi-Vis Leather 
Structural Bunker Boots— 
Goodyear storm welt constructed, 
waterproof, slip-resistant boots are 
made with flame- and cut-resistant 
leather. Abrasion-resistant rubber 
toe. Padded leather top with 3M 
Scotchlite reflective material and 
shaft vapor exhaust vents. Built-in 
shin guard and reinforced leather 
pull straps. Puncture-resistant insole 
with rubber midsole. 


> CHOOSE: Item 
Description Size Color No. 
14" Rubber Insulated Felt Fire Boots 
Steel-Toe 7, 1%, 8, 85, 9, 915, 10, 10%, 11, 11%, 12, 13,14 Black/Silver D1763 
14" Rubher Insulated Fire Boots 
7, 7%, 8, 8%, 9, 95, 10, 10%, Black/Yellow/ 

Steel-Toe 11, 11%, 12, 12%, 13, 14 Silver 01761 
9" EMS Leather Wildland Boots 

i 7, Vo, 8, 8%, 9, 9%, 10, 10%, 11, 
Composite-Toe 112, 12, 12%, 13, 14, 15 Black E7869 
14" Power Hi-Vis Leather Structural Bunker Boots 

: 1, I Yo, 8, 815, 9, 9%, 10, 10%, 11, 
Composite-Toe 11,12, 12%, 13, 14, 15 Black E7868 


SAFETY 
Fire Equipment 


Scan. Order. Done. (= 
Details on page A1. 


| 20AT51 


(Hose sold separately.) 


ò | 20AT54 


Mobile Fire Hose Racks 


Racks dry and store hoses in a small space plus save time and eliminate back 
strain from carrying hose. Steel racks have a red powder-coated finish. Mobile 
racks support 100-ft hose coils. Include (4) 5" heavy-duty brake casters, (2) 
have foot operated brakes. 


Overall Mfr. Item 

Hose Cap. H w L Model No. 
Two-Tier Carts 
1300 ft (2 7 in ID) 19 in 34 іп 72 іп HC-64-2T 20AT54 
2000 ft (2 V in ID) 19 in 34 іп 104 in HC-96-2T 20АТ52 
Three-Tier Carts 
2000 ft (2 7 in ID) 87 in 34 іп 72 іп HC-64-3T 20AT53 
3000 ft (2 % in ID) 87 in 34 іп 104 in HC-96-3T 20АТ51 


Mobile Fire Hose Dryer 


Dryer permits fresh air flow to naturally dry 
equipment and prolong service life. Unit is 
designed to dry and store 11%" to 3" fire 
hoses and offers 5" space between bars. 
This heavy-duty steel fire hose rack has 

a red powder-coated finish for corrosion 
resistance. Has (4) 5" casters. 


Hose Overall Mfr. Item 
Cap. H W L Model No. ж n 
1200 ft 


Taai н қ 
S4 in ib) 88in 33in 80in MHD-80  20AT50 (Hose sold separately.) 


NEZZZZZZZZL 


(Gear not included.) 


Turnout Gear 
Storage Systems 


Open-air rack design circulates air to quickly dry and extend the life of turnout 
gear. Shelves adjust to boot and helmet sizes. Durable, red powder-coat finish. 
Each compartment is 7212"H x 20"D. Racks include apparel hooks, hanging 
pole, and nameplate label holders. Mobile racks also include (4) 5" swivel 
casters, (2) with foot-operated brakes. 


Overall Overall Overall Mfr. Item 
Description H L D Model No. 
Mobile Single-Sided Racks 
Three 20 in W Compartments 79 in 64 in 20 in RMSS-3/20 8М119 
Three 24 in W Compartments 19 in 16 in 20 in RMSS-3/24 ӨЏЕХ5 
Mobile Double-Sided Racks 
" А 79 in 64 in 40 in RMDS-6/20 8ЕМХТ 
Sbc20 in W Compartments 79in  76in 40in  RMDS-6/4  8EPX4 
Wall-Mount Racks 
One 20 in W Compartment 72 іп 21% in 20 in RRWM-1/20 X 9AR51 
Three 20 in W Compartments 72 in 63 ^ in 20 in RRWM-3/20  8EMV2 


1946 GRAINGER. 
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JAFLINE Blue 


G2303 JAFRIB Yellow 
| G2311 
2 KURIYAMA 
FIRE} PRODUCTS 


Municipal Fire Hose 


JAFLINE HD—Synthetic, double- 
jacket fire hose with rubber lining has 
excellent resistance to ozone. Outside 
jacket resists moisture and abrasion. 
Use with NST/NH fittings. 


JAFLINE—Synthetic, double-jacket 
fire hose has polyurethane lining to 
reduce size and weight. Outside jacket 
resists moisture and abrasion. Use 


JAFRIB—Synthetic nitrile/PVC 
extruded through-the-weave fire hose 
has a ribbed jacket that resists acids, 
alkalis, gasoline, oils, and ozone. Use 
with NST/NH fittings. 


JAFX4—Synthetic 4-layer hose made 
with high-tenacity, circular-woven 
yarn is completely enveloped in a 
tough synthetic rubber. Couple with 


with NST/NH fittings. NST, NPSH, Storz, or other special 
couplings. 
Hose Service Acceptance 
Inside P CHOOSE: Hose (Working) (Test) Burst Item 
Dia. Color Length Pressure Pressure Pressure Мо. 
JAFLINE HD 
iw Due бгевт, Orange Rec, бои 400рѕі 800psi 1200psi 62302 
Blue, Red, Tan, Yellow 100# 400psi 800 рѕі 1,200psi 62349 
dzin Blue, Green Orange Red, 50  400psi 800рві 1,200psi 68765 
2in Blue, Orange, White 50 400 psi 800 psi 1,200 рѕі 02305 
2 in 8 ETE Orange, Red, 50ft 400psi 800psi 1,200psi 68766 
3in Blue, Green, Red, Tan, White, Yellow 50 400 psi 800 psi 1,200 рѕі 08767 
JAFLINE 
1 іп Blue, Red, White, Yellow 50 400 psi 800 psi 1,200 psi G2303 
dzin Blue, Green Orange Red, Soft 400 psi 800р 1,200psi 68763 
Em Ве Степ, orange, 50ft 400psi 800psi 1,200psi 68764 
Blue 100 ft 400 psi 800 psi 1,200 psi 11N829 
3 іп Blue, Orange, White, Red 50 400 psi 800 psi 1,200 рѕі 02309 
JAFRIB 
1 in Red, Yellow 50 300 рѕі 600 psi  900psi 02304 
Red, Yellow 100ft 300 psi 600 psi  900psi 602311 
19A in Red, Yellow 50 300 psi 600 psi 900 psi G2306 
Red, Yellow 1008 300 psi 600 psi  900psi G2313 
2in Red, Yellow 100 ft 300 psi 600 psi 900 psi 62314 
2 іп Red 50 300psi 600 psi —900psi 11М797 
3in Red, Yellow 100ft 300 psi 600 psi 900рві 02316 
4in Red, Yellow 100 ft 250 psi 500psi  750psi 62317 
5in Red, Yellow 100ft 225psi 450psi  675psi 02318 
JAFX4 
1 in Yellow 50 300psi 600 psi 900 psi 110288 
Yellow 1008 300 psi 600 psi 900 psi 110287 
19A in Yellow 50 300 psi 600 psi 900 psi 116290 
Yellow. 100 ft 300 psi 600 psi 900рві 110289 
2'^in Yellow 50 300psi 600 psi  900psi 110294 
Yellow 100ft 300psi_ 600 psi 900рві 110293 
4in Yellow 50ft 250psi 500 psi  750psi 110296 
Yellow 100 ft 250psi 500 psi  750psi 110295 
5 in Yellow 50ft 250 psi  500psi  750psi 110298 
Yellow. 100ft 250psi 500 psi  750psi 110297 
11C283 


4? KURIYAMA 


FIREL,.PRUDUCTS 


Forest Lite 
Wildland Fire Hose 


Lightweight, single-jacket polyurethane-lined hose has a spun polyester outer 
jacket that resists chemicals, abrasion, and ultraviolet light. Delivers superior 
performance against forest and wildland fires. NST couplings. 


Hose Hose Service (Working) Acceptance Burst Item 
Inside Dia. Hose Color — Length Pressure (Test) Pressure Pressure No. 
iin White 50 ft 300 psi 600 psi 900 psi 110286 
White 100 ft 300 psi 600 psi 900 psi 116285 
Іп White 50 ft 300 psi 600 psi 900 psi 110284 
White 100 ft 300 psi 600 psi 900 psi 11С283 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Fire Equipment 
Fire Hose ( Ce ( 

= Meet NFPA 1962, FM Approved j 6CLXS 

= 1FEL2 to 1FEL4 are UL Listed 

1% in NST thread is 9 TPI; 21^ in 

NST thread is 7.5 TPI 1FELS 


Single-Jacket Pin Rack—Lightweight, НУ ТУ Ц 
compact, апа easy-to-handle for occupant use 9 \\ Ш ( | | | | 

during initial fire response. Not for repeated use 
or as a washdown hose. Tightly woven, 100% 


polyester filament yarn. Couplings have female 


Swivel on one end, male on the other. 


u 
) 
! ! | | 
Double-Jacket Reel—Tough, 100% polyester | !! | | | 1FEL2 
with a smooth 1-ply rubber liner for max. water ! | | IM 
flow and easy coiling and transport. Serves as a 141! Hil ШҮН 
fire department attack hose or for repeated and ІТ M 
heavy-duty washdown use. й AA } N \\ l 
50 ft 75 ft 100 ft 
Hose Coupling Working Burst Item Item Item бАРЕЗ 
LD. Bowl Size Pressure Pressure Fitting Material No. No. No. 
Single-Jacket Reel Fire Hose 
1 іп 1%1їп 150 psi 450 psi Brass x Brass 1FELS — ЗАТР5 
Tin 1% in 150 psi 450 psi Aluminum x Aluminum 3EUJ5 — S3EUJ6 
2 іп 2% in 150 psi 450 psi Brass x Brass 1FEL6 — 3ATP6 


A 
2 in 2% in 150 psi 450 psi Aluminum x Aluminum 3EUJ7 3EUJ8 4" MOONAmerican, INC? љо 


Single-Jacket Pin Rack Fire Hose 
1 іп 1%in 250 psi 750 psi Brass x Brass 1FEL2 1FEL3 1FEL4 H 

Tin iin  250psi  750psi Aluminum x Aluminum | 3ATPi | 3ATP2 | 3ATP3 Fire Hose Racks 
2 іп 215 in 250 psi 750 psi Brass x Brass ЗАТР4 -- -- 


Double-Jacket Reel Fire Hose and Reels 


1 іп 1% іп 400 psi 1,200 psi Aluminum x Aluminum 4YLJ9 А 
Tin 1%in 400psi — 1,200psi Aluminum x Aluminum AYLKi 4YLK4 Racks and reels are used to hold and dry fire hose. Both 
wall-mount heavy-duty and standard-duty fire hose 


4LL10 


- 


2 %in 215 in 400 psi 1,200 psi Aluminum x Aluminum 4YLK2 — 4YLK5 


racks have a hump in the rack's center that supports the weight 
of the hose and helps increase its service life by relieving strain 
A À : : 
4% MOONAmerican, Inc: on folded ends. Pivot mounting allows these steel fire hose 
= racks to swing out to the proper angle to help prevent hoses 
Aluminum from twisting. Wall-mount standard-duty racks and reels 
Storz have an open-wire design allowing fire hoses to dry faster. 
WALL-MOUNT HEAVY-DUTY FIRE HOSE RACKS 
А "n Adapters t 
4?! MOONAmerican, Inc: i These racks provide sturdy storage for collapsible 117 in or 272 
PIN Easy-connect /4-turn in fire hose in storage rooms. Vented sides allow fire hose to dry 
Plastic Fire adapters for hydrants, 41H524 faster and prevent the growth of mold and mildew. 
hoses, pipes, and valves. 
Hydrant Caps tem | WALL-MOUNT HEAVY-DUTY FIRE HOSE REELS 
and Plu S . . Size Connec. Type No. Reels keep fire hoses organized and ready to deploy. These steel 
g Fire Hose Store Машав бдртт | reels store 1% in or 2% in single-jacket hoses to keep hoses from 
For use in municipal garages, 2% inx5in NH Female x Storz БАРТО kinking or twisting. The solid sides оп fire hose reel keep fire hose 
j in- in- 4inx4in FNPT x Storz GAPV2 i 
iced inm parnm EE ш. 
, in x5 in x Storz zi B 
applications, Fire Hose Storz Elbow Adapters WALL. MOUNT STANDARD-DUTY FIRE HOSE RACKS m 
le 1 n x4 n E x stor semea Racks provide compact storage for collapsible 1' in or 2%; in fire 
Description Size Connec. Type No. din x4 in nH Female x Storz SEMIS hose in storage rooms.Wall-Mount Standard-Duty Fire Hose Reels 
aps inx5in emale x Storz Е j i 
р iin NH Female БАРІН A inx5 in NH Female x Stor? 6DGC2 Standard-duty reels keep fire hose organized and ready to deploy. 
Hydrant 2% іп NHFemale бАРН2 BE ишп Storz Adapters а = I These steel reels store 1% in or 212 in single-jacket hoses to 
а 210 іп Universal 6APH3 ^ in x 4 in emale x Storz inki icti 
| И 21% іп Nonthreaded 6APHA " 47) n x Sin t NH Female x Storz 41H525 keep hoses from kinking or twisting. 
Plugs ire Hydrant Storz Caps 
Hydrant iv»in NHMale 41Н522 Ч іп Storz 6DGC5 FIRE HOSE PIN RACK 
Plug 2%2in МН Маје 41H523 5 in Storz 6DGC6 Pin rack holds up to 50-, 75-, or 100-ft. of 114 in of rack hose. 
Y y rr ui ON vui n0 on -Д- This one-piece steel fire hose rack is powder-coated red for 
a, MOONAmerican, Inc? corrosion resistance. 
- <> Overall Overall Overall Item 
Leader Line and Hose Cap. Height ^ Length Width Brand No. 
F trv Val Mee D) eit mt дїп Moon American БАРҒІ 
In In In in oon American 
ores ry ia ves 100 ft (1 72 in ID 24 in 4in 24in Moon American — 6APF3 
= 21?" female NH inlet 100 ft (1 Y^ in ID 26 in 33in 7 in Dixon 6CLX8 


100 ft (2 12 in ID 24 in 5'4in 24іп Moon American бАРҒ2 
200 ft (1 % in ID 34 in 4 in 34in Moon American —6APF4 
Wall-Mount Heavy-Duty Fire Hose Reels 

100 ft. 29 in 25in 6 іп Moon American 4KR25 


2-pc. wye ball valves allow 1 connection 
to support 2 lines. GAKE2 and бАКЕЗ have 
300 psi CWP max. pressure. 6APN1 to 


ТОНН — 29. — 25 — 10m Moon American —BAPDS 
i 5 in in in іп Moon American 
бше 250 р] ОШ Max pressure: Wall-Mount Standard-Duty Fire Hose Racks 

Outlet Body Item 100 ft (1 34 in ID) 17 in 496in  29in Moon American 6APE6 


Size Outlet Type Connection Material Brand No. 100ft(134inID) 239:win 4%in 32іп Moon American бАРЕ8 
Male NH x Male NH NPSH Male x NPSH Male Brass — бАКЕ2 100 ft (2 1⁄2 in ID 17 in 594in  29in Moon American — 6APE7 
NH Female x NH Male Aluminum Moon American — GAPN2 Wall-Mount Standard-Duty Fire Hose Reels 


1% inx 1% in Brass — бАКЕЗ 100 ft (1 v^ in ID) 27 in 21in 5 їп Moon American БАРЕЗ 
Male NPSH x Male NPSH NH Female x NPSH Male Brass Moon American — 6APN1 100 ft (1 72 in ID 33 in 26 in 1Зіп Moon American 6APE5 
Aluminum Moon American бАРМЗ 200 ft (1 7 in ID 33 in 26in 9%in Moon American бАРЕД 

Male NST x Male NST NH Female x NH Male Brass Moon American — 4FY13 Fire Hose Pin Rack 


2% in x2% in Male NH Aluminum Moon American — 6GAPNA 100 ft (1 2 in 1.D.) ^ 1Y5in 17 in 4in Moon American 41110 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1947 


SAFETY Scan. Order. Done. == 
Hose Nozzles Details on page А1. 


Inlet Thread Item 

Activates By Size Waterway Туре Brand No. 
A - 3A in Жіп GH Moon American 6ANW1 
4", MOONAmerican, Inc 34 in ain МРН Moon American 6ANW2 
= lin s in NH Moon American 6ANV6G 
Plain Brass lin %sin NPSH  MoonAmerican  6ANV5 
1 іп іп NPSH Мооп American 6ANV7 
Hose Nozzles Constant On ^37 ip — gin — NH = GAKCS 
f Tin біп МРЭН = БАКС4 
в Max. pressure: 100 psi 2in Asin — NPSH Moon American  6ANV8 
; А i 2%in 34 in NH Moon American 6ANWO 
Straight-stream flow; not adjustable. 2Win Ai NPSH ^ Moon American ^ GANVS 
For use on fire hose racks and reels Shutoff Handle 1/2 — ein NH ^ MoonAmerican БАРРб 

and other industrial applications. 1%2in Yin МРӘН Moon American — 6APPS 6APP5 


A 
iP MOONAmerican, inc? ELSHART@BRASS 


Industrial Fog Nozzles 


= Max pressure: 100 psi 15Z194—Polycarbonate nozzle 
» Straight-stream, twist-to-activate nozzles with rigid base. Helps combat blazes GAPET 152194 
= in refineries, chemical plants, office Inlet Thread Flow Item 
GAFPT, бАРТО and бАРТІ Compact, І d oth d trial Size Type Rate Finish Brand No. 
lightweight aluminum nozzles have a complexes, anc other industrial Hin GH 10 to 24 gpm Aluminum Moon American 6APP7 
powder-coated finish and a thick rubber locations. Designed for Class C T NH 10 to 24 gpm Aluminum Moon American БАРР9 
: i i NPSH 10 to 24 gpm Aluminum Moon American бАРР8 
bumper. Suitable for industrial washdown, hazards е for use on blazes 10 ft. NH 20 to 60 gpm Aluminum Moon American 6APTO 
forestry, and irrigation applications. or more from live electrical equip- Туп —NPSH 201060 gpm Aluminum Moon American 6APT1 
ment and/or circuits up to 250,000V. NH 75 gpm Polycarbonate Elkhart Brass 152194 


A 
ata MOONAmerican, Inc’ 


- 1 Thread Flow Item 
Heavy-Duty Industrial Fog Nozzles төзе ТӘН PP 
. і ІП gpm = oon American 
= Max. pressure: 100 psi | Tin — — NPSH — 36 pm — —— — — Moon American — BANV2 
Recommended for high-volume service demands. Straight-stream, 1 2 in Шш iken gpm Е RH = БЕСІ 
Set tn anti қ ; 5 in gpm iste = 
twist-to-activate nozzles can deliver fog stream in 30°, 60°, and 2in NPSH — 108 gpm Moon American БАМИ 


90? patterns. Bronze construction with a bumper. 2 vin NST X 205gpm UL Listed — БАКСЗ 


А 
жат MOONAmerican, Inc? 6АКС6 вАКСВ 
I Inlet Body Thread Flow Item 6CLWO 
Pues s Size Material Type Rate Std. No. 
Moon American, Fire Hose Nozzles 
Thermoplastic Yain Polycarbonate NPSH — 8gpm = 6ANW6 
Тіп Polycarbonate МН 22 gpm — 6ANW5 Body Thread Flow Item 
Hose Nozzles 2% in Polycarbonate NH — 150gpm ІЛ Classified — GAPN5 Inlet Size Material Type Rate No. 
Approved Vendor, Fire Hose Nozzles Moon American, Spray Nozzles 
. А Ya іп Plastic GHT — 35gpm — 6AKC6 3A in Polycarbonate GHT 8 gpm 4KR35 
= Max. pressure: 100 psi їп Plastic NPSH 80 gpm = БАКСТ iin Polycarbonate NPSH 22 gpm 4KR32 
Twist-to-activate nozzles for washdown, 1%in Plastic NST 80 gpm = 6AKC8 1 іп Polycarbonate NPSH 15 gpm 4KR34 
А "m Dixon Valve & Coupling, Fire Hose Nozzles 1 Vin Polycarbonate NST 75 gpm 4KR33 
dust Suppression, or any other application Yain Polycarbonate МРН 30.9 орт FM Approved 601/9 Moon American, Nozzle Gaskets 
where adjustable fog nozzles are needed iin Polycarbonate NPSH 30.9gpm FM Approved 6CLWO 1% in Nozzle Gasket, EDPM, For Use With 4RK34 БАММ/8 
to disperse water. 1%in Polycarbonate МРН —75gpm = 6CLW1 11^ in Nozzle Gasket, EDPM, For Use With 4RK33 6ANW9 


A 
4" MOONAmerican, Inc: 


Forestry Nozzles 


Twist-to-activate nozzle for use in wood- 
land environments. 


Break-Apart Nozzles—Pistol grip. 


. 41H467 41H482 41H477 
Jet and Fan Nozzle—Bale handle grip. 
Body Max. Thread Flow Item 
Inlet Size Material Pressure Type Rate Spray Pattern Std. No. 
Break-Apart Nozzles 
lin Aluminum 100 psi NH 10-24 gpm Fog/Straight Stream = 41H468 
lin Aluminum 100 psi NPSH 10-24 gpm Fog/Straight Stream = 41H467 
1 vin Aluminum 100 psi NH 20-60 gpm Fog/Straight Stream — 41H470 
1^in Aluminum 100 psi NPSH 20-60 gpm Fog/Straight Stream — 41H469 
Jet and Fan Nozzle 
Эд in Aluminum 200 psi GH 22 gpm Straight Stream/Fan — 41H482 
Nozzle with Shut Off 
Tin Aluminum 600 psi NPSH 10-25 gpm Fog NSN 4210-01-165-6603 41Н477 
1948 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SAFETY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Firefighting Tools & Fire/EMS Bags 
h 1 5HYDO С enews 8 31А275 


314264 


| | 1ТНАЗ 
Firefighting Tools NS 3 % | “ 


= More firefighting tools available 21ТС4 2LTC2 
online, see Grainger.com 


Item 
Description Length Head Material Handle Material Color Brand No. 
Fire Axes 
Flat Head Axe, Nonslip Grip Handle 3ft Drop Forged High Carbon Steel Fiberglass Yellow. Leatherhead Tools — 5HYC9 
Pick Head Axe, Ergonomic Straight Handle 3ft Carbon Steel Fiberglass Yellow Leatherhead Tools — 5HYD1 
Pick Head Axe, Nonslip Grip Handle 3ft Fiberglass Hi-Vis Lime Leatherhead Tools — 5HYDO 
Pick Head Axe, Nonslip Grip Straight Handle 3ft Drop Forged High Carbon Steel Fiberglass Yellow Leatherhead Tools — 31AY98 
Pick Head Axe, Nonslip Grip Straight Handle with Reflective Tape 3ft Fiberglass Hi-Vis Orange Leatherhead Tools — 31AY96 
Pick Head Axe, Straight Handle 3ft Wood Natural Nupla 20Y313 
Pick Head Axe, Straight Handle, Single Bit Grip 3ft Multi-Component Yellow Nupla 1ТНАЗ 
Pulaski Head Axe, Straight Handle 3ft Steel Wood Natural Westward 200889 
Pulaski Head Axe, Straight Handle, Double Bit Grip 3ft Multi-Component — Black, Yellow Nupla 20Y318 
Pulaski Head Axe, Straight Handle, Soft Grip 3ft Multi-Component Yellow Nupla TTHA4 
Halligan and Axe Combo Я 
Halligan Bar Wedge/Pick Head Entry Tool with Fork/Claw 3ft Fiberglass Hi-Vis Lime Leatherhead Tools — 31AZ62 
End and pat Head AS Gombe. Nonslip Grip Axe uc Drop Forged High Carbon Stee 
alligan Bar Wedge/Pick Head Entry Tool with Fork/Claw п Т” 

End and Flat Head Axe Combo, Nonslip Grip Axe 3ft Fiberglass Hi-Vis Orange Leatherhead Tools — 31AZ64 
Halligan Bars 

Halligan Bar, Handle with Fork/Claw End 30 in Carbon Steel Fiberglass Yellow Nupla 20Y339 
Halligan Bar Wedge/Pick Head Entry Tool with Fork/Claw End 24 in High-Carbon Steel Silver Leatherhead Tools — 31AZ04 
Halligan Bar Wedge/Pick Head Entry Tool with Fork/Claw End 30 in Drop Forged High Carbon Steel ^ High-Carbon Steel Silver Leatherhead Tools — 5HYC4 
апдап Bar Wedge/Pick Head Entry Tool with Fork/Claw End 3ft High-Carbon Steel Silver Leatherhead Tools — 5HYC5 

looks 

New York Hook Head Entry Tool with Chisel End Handle 5 ft ғ, ; High-Carbon Steel — Hi-Vis Lime Leatherhead Tools 6RPN4 
Mew York Hook Head Eni ту Tool with Chisel End Handle 6 ft Drop Forged High Carbon Stee High-Carbon Steel Hi-Vis Lime Leatherhead Tools 6RPN5 
Pike Poles 

American Hook Head, 1 Tooth, Butt Grip Handle 5 ft 4 “in Fiberglass Yellow Nupla 2LTA3 
American Hook Head, 1 Tooth, Butt Handle 7 ft 4 “in Steel Fiberglass Yellow Nupla 2LTAS 
American Hook Head, 1 Tooth, D-Grip handle 5ft Fiberglass Yellow Nupla 21ТА4 
American Hook Head, 1 Tooth, D-Handle End 3ft Drop Forged High Carbon Stee! Fiberglass Hi-Vis Orange Leatherhead Tools — 5HYD5 
Pike Poles with Straight Hook 

Pike Hook Head Pole, Butt End Handle 16 ft Fiberglass Yellow Nupla 34FW26 
Pike Hook Head Pole, Butt End Handle 6 Fiberglass Yellow Nupla 485C60 
Pike Hook Head Pole, Butt End Handle 8 ft Fiberglass Yellow Nupla 485C61 
Pike Hook Head Pole, Butt End Handle 10 ft Steel Fiberglass Yellow Nupla 485062 
Pike Hook Head Pole, Butt End Handle 12 ft Fiberglass Yellow Nupla 485663 
Pike Hook Head Pole, D-Handle End 3ft Fiberglass Yellow Nupla 485C45 
Pike Hook Head Pole, D-Handle End 4 Fiberglass Yellow Nupla 485646 
Sledge Hammers 

Sledge Hammer, Ergonomic Straight Handle 3 Fiberglass Yellow Leatherhead Tools 31AZ75 
Sledge Hammer, Nonslip Grip Straight Handle with Reflective Tape 3 Forged Steel Fiberglass Hi-Vis Lime Leatherhead Tools — 31AZ73 
Sledge Hammer, Nonslip Grip Straight Handle with Reflective Tape 3 Fiberglass Hi-Vis Orange Leatherhead Tools — 31A274 
Wildland Fire Tools 

Fire Rake, Straight Handle 60 in Fiberglass Yellow Nupla 2LTCA 
McLeod Head Rake/Hoe Fire Tool, Straight Handle 3 Steel Fiberglass Yellow Nupla 20Y324 
McLeod Head Rake/Hoe Fire Tool, Straight Handle 48 in Fiberglass Yellow Nupla 2LTC2 


Fire and EMS Bags 


Maltese cross instantly identifies firefighter bags 
and star of life identifies EMS bags. provides quick access to gear. Durable shoulder 
straps with reflective striping. Customizable interior 
compartments on large bags keep contents orga- 
nized for easy access. 


Arsenal Firefighter Turnout Bags—Bags have 
a top-grab handle, front outside pocket, and 2 side 
pockets. 1000-denier nylon, double-coated poly- 


urethane construction with webbing handle, pull Arsenal First Responder Bags, Clamshell 3RTUS 

strap, and removable shoulder strap. Offers a wide  Opening—600-denier polyester bags have an (Gear not Included.) 

zippered opening to a large clamshell compartment. ^ easily accessible outside front pocket. Bags open 11A318 
3RTUO has 2 heavy-duty rubberized wheels for completely for easy access to the main hold and 

easily transporting heavy gear. 6-division multitiered mesh interior pocket. 112" 


First Responder Bag—Nylon bag has a main webbing side straps and shoulder strap. 

compartment with divider, side pockets for addi- Arsenal First Responder Medic Backpacks— 

tional storage, webbed handles with padded Easy-to-carry packs have 3" padded shoulder straps 

hook-and-loop closure, and over-the-shoulder strap ^ with reflective striping, phone holder, heavy-duty 

for easy carrying. carry handle, and reflective trim on main panel. 2MTA6 - 


, А Large zippered opening provides quick, easy access 
Arsenal First Responder Bags—600-denier : 4 * б 
nylon bags have lockable double-pull zippers to to the main hold; segmented to keep supplies orga 


help keep narcotics and other controlled substances nized. 600-denier polyester construction with PVC m 


backing. 

RED BLUE |ORANGE 

Mfr. Item Item Item 

Description H Ww L Brand Model No. No. No. 

Arsenal Firefighter Turnout Bag 15in  15in 30іп Ergodyne GB5005 3RTN6 — — 

Arsenal Wheeled Firefighter Turnout Bag 1l6in  14in  3fin Ergodyne GB5005W 3RTU9 = = 

First Responder Bag 8in 5%in 15%їп First Aid Only 520-FR/BAG-FAO | 114318 = == 
Arsenal First Responder Jump Bags—Small Ті 10іп 16%in  Ergodyne GB5210 — 2МТА2 | 2МТА5 
Arsenal First Responder Bags—Large 8'!^in 12in  19in Ergodyne GB5215 — 1XPG6 | 1XPG7 
Arsenal First Responder Bags, 10in 7¥%in 16%in  Ergodyne GB5220 — | 2MTAG | 2МТАВ 

Clamshell Opening 2MTC3 

Arsenal First Responder Medic Backpacks — 17 ^in Тіп 12in Ergodyne GB5243 — 2МТА9 | 2MTC3 
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Patient Transfer & Evacuation 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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When It's Critical * 


Evacuation Stair Rescue 


Chairs and Devices 


Model 40 Chairs—Two 5" station- 
ary rear wheels, rear lifting handles, 
and 2-position front handles ease 
movement through cramped quarters. 
Features two 5-ft. quick-release 
restraints and locking safety latch. 


EZ-Glide Chairs—Track system 
carries patient down stairs and 
through tight spaces. Allows one 
person to evacuate patients up to 
200 Ib. and two people to evacuate 
patients up to 500 Ib. Features include 
an ergonomic, 5-position extending 
lift bar; handles; 3 web straps; foot- 
rest; and folding design. Model with 
PowerTraxx allows lifting patients up 
stairways without risking back injury. 


re 


46P311 


2LBC3 


Head Immobilizer—lmmobilize 
heads of patients with suspected 
spinal injury. Lightweight, easy- 
to-clean unit has 2 plastic-coated, 
closed-cell foam supports with 2 
straps and large ear holes that allow 
medical monitoring. Universal attach- 
ment base secures to any backboard. 


Extrication Device—Helps mini- 
mize the risk of further injury during 
extrication from confined spaces. 
Wraparound design provides hori- 
zontal flexibility and vertical rigidity. 
Includes a wraparound vest, neck 
roll, color-coded body straps, 2 head 
straps, and carrying case. Made 

of vinyl-coated nylon with built-in 
handles. 


VU Mfr. Item 
Description H Ww D Color Model No. 

Evacuation Stair Rescue! hairs 
Model 40 Olb 36іп 20 in 27 in Orange 40 4HRH6 

35010 X 36in 20 in 27 in Burgundy 40 2LBC2 
E-Z Glide 50010 37 %in 20%in 51 in White 59-E 2LBB4 
E-Z Glide w/ 5001) 37 %in 20%іп 10inFolded Red 59-T 46P311 
PowerTraxx 50010 37 іп 20%іп 10inFolded Blue 59-T 46P312 
Rescue Devices 
Head Immobilizer H n 10in 15 іп Orange 445 2LBC3 
Extrication Device 5001 Ib 32 іп 33 in Green 125 2LBC4 
Accessories for EZ Glide Stair chair: 2LBB4 
Rear Lift Locking Handles CA5906 — 3CRF3 
Storage Cover 0314023 — 3CRF4 
Wall Bracket 0822096 3CRF5 
IV Pole 0821976 — 3CRF6 

x Р $ 
14H659 6. N 
Ax. 5, 
14Н658 


ЕМАС AIR 


Evacuation Board and Sheet 


Designed to help one or more people slide a mobility-impaired individual to 


safety in an emergency. 


Evacuation Board—Hook-and-loop 
Straps secure the person in place 

and a pillow reduces head move- 
ment for safe transport. To protect 
against hitting steps, door frames, and 
corners, the board has fold-up sides. 


Weight 


Description Cap. Е 
ResQme Evacuation Board 660 Ib 83in 
ResQsheet Evacuation Sheet — 900 Ib 75 іп 


1950 GRAINGER. 


Evacuation Sheet—Adjustable 
wraparound straps cocoon the patient 
to the mattress. Long straps at head 
and foot help control transfer to the 
floor and out, even down stairs. Sheet 


installs between the mattress and bed, 


ready for immediate use. 


Straps Mfr. Item 
w Count Model No. 
24 in 5 220M 14H659 
36 in 4 220 14H658 


Find even MORE on Grainger.com? 


ЕМАС AIR 


Evacuation Stair Rescue Chairs 


EVAC+CHAIRS—Allow one operator to bring a person down stairs. Self- 
regulating speed governor enables operator to speed up, slow down, or stop. 
Include storage cover, wall bracket, indicator sign, user guide, instruction DVD, 
seat belt, head restraint, and ergonomic handle. 4WLZ8 also includes 2 extra 
handles for 2-person operation or difficult locations. 


IBEX Ascend/Descend Tran-Seat—Uses gravity and friction to transport 
individuals up and down stairs. Features single-action open/close for rapid 
use, telescoping handle for correct operator posture, and adjustable resistance 
control for safe, easy use. 2-person operation. 


Weight Mfr. Item 
Description Cap. H w D Model No. 
Rescue Chairs 
400 Ib 41 in 20 in 8in МК4-300Н 4М/177 
EVAC+CHAIR 400 Ib 47 in 23 in 12 in 600H 4WLZ8 
440 Ib 48 in 16 in 14in 220H 52WU50 
IBEX Ascend/Descend Tran-Seat 350 Ib 43 in 18 in 14 in 700H 4WLZ9 
Accessories 
Cushioned Seat 310 4WMA2 
Patient Transfer Seat 311 4WMA3 
Wall Bracket 305 4WMA4 
DQE” 
Cooling chair lowers body temperature 
through hand and forearm immersion in 
arm reservoirs that hold 2 gal. of water. 
Item 
Description L wW H No. 
Cooling Chair 32 in 32 in 40 in 45JA65 
Replacement Reservoir Bags, Pkg. 30 23 in 26 in — 45JA66 
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Portable transport unit 


Portable Transport Units 


Transport Units—Compact and cost-effective units transport, transfer, or 
rescue patients from areas not accessible to stretchers. Feature nonwoven, 
latex-free construction with 14 attached handles for ergonomic lifting. 45EU90 
and 45EU91 have PowerGrip handles for added comfort. 


Transport Chairs—Constructed of strong, nonwoven material with 8 rein- 
forced-nylon, yellow handles for ergonomic lifting. Rolls up to the size of a water 
bottle for easy storage. 45EU92 has PowerGrip handles for added comfort. 


Barrier Sheet—Barrier sheet can be used as a durable transfer device or as 
a blanket for warmth. Nonwoven/poly construction acts as a fluid barrier to 
prevent any cross contamination. 


Weight Straps Mfr. Item 
Description Cap. L W Count Color — Model No. 
; 1,0001) 80in 40in 7 White 73249 — 45EU87 
Transport Unit 110010 800 Фп 7 Gray 7050 45ҢШ8 
"mm а 00016 80in 40in 7 ite 73252 45Е/0 
Transport Unit with PowerGrips +00016 80in 40in 7 Gray 73253 45EUQT 
Transport Chair 35015 36in 36in 4 White 73251 45Е089 
Transport Chair with PowerGrips 9501) 36in 36in 4 White 73254 45Е092 
Barrier Sheet 3501Һ 84in 50in — Gray 73248 45Е086 
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When It’s Critical * 


Stretchers 


Basket Stretchers—Use for rescue 
from confined spaces and elevated 
locations with poor access. 


by Honeywell 


21ВВ8 has a flat carbon-steel patient 
support down its length. Replaceable 
netting adds support. 


2LBB9 has a fully internal stainless 
steel frame, HDPE outer shell, and 
single-plane sliding surface on the 
bottom. Replaceable closed-cell foam 
pad. 


2LBB7 and 46P351 feature an HDPE 
shell supported by a heavy-duty 
aluminum frame. Equipped with four 
2-pc., quick-release restraints and a 
replaceable closed-cell foam mattress. 
46P351 separates in half for easy 


storage and backpack transport to 
remote rescue locations. 


46P352 nonmetallic stretcher can be 
safely used in areas with electrical 
hazards and combustible atmo- 
spheres. Plastic-coated aluminum 
frame, plastic rivets, and wooden 
runners. 


Scoop Stretchers—Eliminate 

the need for log-roll maneuvers to 
significantly decrease movement of 
the cervical spine. Adjusts to patient 
height. 


All-aluminum 46P344 with open- 
center design permits patient to be 
X-rayed. Narrow foot-end frame 
for use in confined areas. Folds for 


storage. 
Weight Straps Mfr. Item 
Cap L wW H Count Color Brand Model No. 
Basket Stretchers 
600 Ib 86 in 24 in 8 in 4 Orange Ferno 71 2LBB7 
600 Ib 86 in 24 in 8 in 4 Orange Ferno 71-M 46P352 
600 Ib 86 in 24 in 8in 4 Orange Ferno 71-5 46Р351 
900 Ib 82 in 18in тиіп 3 Black Ferno ВЕ1107 21ВВ8 
2,500 Ib 85 in 23 i^ in Тіп Red Ferno — RE1125 2LBB9 
Basket Stretcher lifting Bridle For Use with 21889, 2LBB7, 46P351 
600 Ib 54 № in {in — — Orange Ferno 418-1 3CRE9 
Scoop Stretchers 
35010 47into79in 17 in 3in 3 Silver Ferno 65 46P344 
35010 47into79in 17in 3to4in 3 Yellow Ferno — PT6560 ЗСВЕ1 
e 
OFERNO lee P DUCK 
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Tactical S and Backboards 


Tactical Litter—Features heavy-duty 
aluminum frame and hinges; includes 
2 restraints. Durable polypropylene 
mesh cover allows blood, bodily fluids, 
and hazardous chemicals to flow 
freely away from patients. Mil. Spec. 
MIL-L-49511B. 


Disaster Litter—Lightweight litter 
is ideal for use by EMS services, fire 
departments, law enforcement, or 
hospitals for mass casualty response. 


Backboard—Lightweight, buoyant, 
seamless HDPE construction features 


Weight Straps 

Cap. L w H Count Color 

Tactical Litter 

1,2000 92in 23in біп 2 Green/Black 
Disaster Litter 

3501) 90in 22in біп 2 Black 

Backboard 

60016 72in 16in 1%in — Yellow 

Millennia Backboard 

3 72in (in 2in — Burgundy 
Spineboard 

0010 72in 16іп 1%4in — Orange 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


2 handles at a tapered end to help 
stabilize transport. Smooth head area 
allows attachment of all head immobi- 
lizer devices. 


Millennia Backboard—Lightweight, 
contoured shape with easy-slide 
offers smooth patient movement in 
any space. Easy-to-clean plastic shell 
with foam-filled construction provides 
X-ray translucency. 


Iron Duck Spineboards—Durable 
HDPE shell over nontoxic foam for 
durability and easy cleaning. 52WU19 


Mfr. Item 
Brand Model No. 
Ferno PT7970 2LBC1 
Ferno PT7969 3NRK7 
Ferno NB1100 2LBB5 
— МІПЕММА BRGNDY 18 8CGD2 
Iron Duck 35850-P-OR 52WU19 
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3CRF1 features X-ray translucent 
polymer construction and 2-pc. 5-ft. 
polypropylene webbing with quick- 
release buckles. 


Pole Stretcher—Lightweight, heavy- 
duty aluminum frame folds lengthwise 
and crosswise for compact storage. 
Vinyl-coated nylon cover resists 
stains, blood, and bodily fluids. Nonslip 
handgrips. 


Evacu-Aid Stretcher—Compact and 
lightweight stretcher features nonslip 
surface with reinforced stress points. 
Designed with 8 handgrips for safe 
patient transport by 2 to 4 people. 


Traverse Rescue Stretcher—Use 
for horizontal or vertical casualty 
evacuations. Lightweight, compact 


46P335 


design is ideal for high angle, confined 
space, and helicopter rescue opera- 
tions. Webbing carry handles can be 
attachment points for a lifting bridle. 


Emergency Stretcher—Flat 
stretcher for transferring patients 
who have no suspected spinal injury. 
Lightweight aluminum frame, bacte- 
riostatic vinyl-coated nylon cover, 
folding 4 in wheels, and posts. 


Combination Stretcher Chair— 
Wheeled chair, stair chair, and flat 
stretcher. Aluminum frame, vinyl- 
coated nylon cover, restraints, and 
folding head- and foot-end posts and 
wheels. 


Weight Straps Mfr. Item 

Cap L w H Count Color Brand Model No. 
Pole ‘Stretcher 

350 Ib 81 in 21%in 5%in — Orange X Репо 0101083 ЗМАК1 
Evacu-Aid Stretcher 

350 Ib 72in 28in 1 %in — Orange Honeywell 4499920 ЗРАН4 
Traverse Rescue Stretcher 

550 Ib 79 іп 33 in — 6 Blue Ferno TRS 46P353 
Emergency Stretcher 

50 Ib 74in 19 in 8 in — Orange Ferno — PT1100 ЗМАК8 
Combination Stretcher Chair 

350 Ib 73 іп 20іп 9in 3 Maroon Ғегпо 107 46P335 
No 8CGD2 

52WU23 46P328 


spineboard is X-ray and CT scan 
translucent and MRI scan compat- 
ible. Won't compromise CPR efforts 

or aggravate cervical spine injuries. 
52WU23 folding spineboard is ideal for 
tight spaces. Stainless steel mechani- 
cal pivot and internal aluminum 
runners. 


Disposable Backboards—Durable, 

virgin fiber corrugated backboards are 
coated to prevent absorption of rain or 
fluids. Require minimal storage space 
and are quickly and easily assembled. 


Weight Straps 

Cap. L w H Count Color 
Folding Spineboard 

50010 /2in 16in 2in low 


Disposable Backboard with Straps, Pkg. t 5 
52010 72іп 21in 4in 


FSI 
Disposable Backboard wit straps and Head Manohi Pkg. of 5 


lb 72in 21in 4in 


Assembled ВАРНА Restraint Strap Kit, ТЕШИ of 3 


Quick Restraint System 


Multi-Colored 


Assembled Backboard Restraint 
Strap Kit—1-pc. restraints feature 
2 in nylon/polyester webbing with 
quick-release chrome-plated, auto- 
motive-type metal buckle. Includes a 
Storage pouch. 


Quick Restraint System—10-point, 
6-strap system has color-coded nylon 
straps with hook-and-loop closures. 
Fits sizes from child to adult. Use 
with Backboard 2LBB5 and Scoop 
Stretchers 46P344 and 3CRF1, sold 
separately, this page. 


Mfr. Item 

Brand Model No. 
Iron Duck 35940-YL 52WU23 
F-EM-6 4LUR5 

F-EM-8 4LUR6 

Ferno 439 2LBB6 
Ferno 770 46P328 
1951 


SAFETY Scan. Order. Done. 
Emergency Response Cots & Supplies Details on page A1. 


Cots and Tent 


For protection against inclement weather, select items include a 
waterproof rain fly with access door and air vents. 


Folding Cots—Compact cots are easily stored and transported. 
3PAH3 and 29TM93 have a mildew-resistant, washable polyester 
cover. 19TU18 has scissor-action folding legs reinforced with 
hinges, supports, and 2 snap-on end braces; includes a carrying 
bag. 13V987 features a drop-down storage pocket on each side 
that double as handles. 36UV16 unfolds for quick 1-person setup; 
includes carrying bag. 4VNG5 has fully adjustable head- and foot- 
rests for comfort and patient restraint straps. 


Tent Cots and Gear Storage Bag—Heavy-duty, powder-coat 
construction. Each includes a rain fly. 4VNG2 includes wheeled 
roller bag. Gear Storage Bag clips on the framework of Tent Cots 
to provide additional storage. 


IPS Tent—Use as traditional tent or place directly on cot. 13V987 
"No-See-Um" insect mesh. Carry bag for storage and transport. 
Weight Cover Frame Mfr. Item 
Description Cap. L Ww H Material Material Color Brand Model No. 
Folding Cots 
Standard 225 Ib 74 “іп 25'Ain 16іп Polyester Steel Green m 3PAH3 3PAH3 
Standard 225 Ib 74%in 25 йіп 16in Polyester Steel Blue 29TM93 29TM93 
Low-Profile 250 Ib 72 in 24 in 7 Vin 600D Polyester Steel Green KREC121 13V988 
Military Style 300 Ib 74%2in 25іп 16 in 600D Polyester Steel Gray FC211 19TU18 
Standard 300 Ib 79 in 28 in 19 in 600D Polyester Steel Black А ЕС711 4VNG4 
Oversized 350b — 84in  33in  22in 600D Polyester Steel Black/Gray Kamp-Rite Tent Got Inc FC421 13987 
EZ Fold 250 Ib 79in  28'5^in 18%їп 600D Polyester Steel Blue/Gray FC811 36UV16 
Emergency Treatment 350 Ib 84 іп 32in 18 in 600D Polyester Aluminum Black ETC911 4VNGS 
Tent Cots and Gear Storage Bag 
Compact Tent Cot 350 Ib 84 in 32 in 56 in 190T Nylon Aluminum Green Kamp-Rite Tent Cot Inc OCTC443 4VNG2 
Double Tent Cot with Rain Fly 500 Ib 84 in 52 in 59 in 190T Nylon Aluminum Green р DCTC343 4VNG3 
Gear Storage Bag = 30 in 24 in Тіп 600D Polyester -- Black — 4VNG8 4VNG8 
IPS Tent 
Ce en e rl = 78in 28in  38in 190T Nylon - Тап Kamp-Rite Tent Cot Inc KR-IPS 36UV17 


d 4 START 
4 : Medical Cot 


The START (Simple Triage and Rapid 
Treatment) cot is a portable and 
convenient tool for disaster relief 

or any medical situation. Includes a 
removable and machine washable 
pad. Multiple head and feet positions. 


Medical Field Cots Fs 


Oversize cots feature a fire-retardant mattress that is easy to clean and 
decontaminate. Multiple-position head and foot adjustments. 4LUR9 
includes a 1% in-thick mattress. 4LUT1 includes a З in-thick mattress. 


Disposable Linen Set includes pillow, pillow case, fitted sheet, cover 
sheet, and quilted blanket. White color. 


Weight Mfr. Item 

Description Сар. L МН Model No. 
Medical Field Cots 

Economy Type 35010 83 іп 28in 15 іп F-EM-262A 4LUR9 
Procedure 
Type with Drop 
Down Side Rails 
and IV Pole 
Accessories 
Storage Cart, i А i F-EM- 

Halden 10 Beds 750 Ib 91 іп 37in 74 in 262CCPR 38F346 
Disposable Weight Mfr. Item 
Linen Set, — 39in 83in —  F-LINEM-3A 38F345 Cap. L Ww H Model No. 
Pkg. of 10 350 Ib 78in 28 in i18in 5ТАҢ911 447Е08 


; ; in Р-ЕМ-560А- 
55010 83in 33in 30in ^ jpeg ^ 4LUTI 


Е 13%989 19TU19 4VNG9 
Cot Pads, Sleeping Bags, 
and Blanket/Pillow Set " Weight "P 
" қ К Description Cap. L w Color Model No. 
Self-Inflating Cot Pads—4 in H Sleeping Bags—Roomy rectangular Self-Inflating Cot Pads 
rapid-inflate/deflate pads have velour shape with comfortable polyester Single 25) b П, іп 320 іп Green 1. ҢІ 
i i H i ouble in in reen 
top, durable PVC bottom, and include construction. 19TU19 is machine Cusen 400 ib 7Tin БОТ Green SIP491  13V991 
oversize storage bag, wrap straps, and washable and includes carrying bag. Fleece Cot Pad 
repair kit. Emergency Blanket and Pillow E g E a - 82 іп 34 in Gray FP421 19TU17 
Fleece Cot Pad—Soft double-sided ^ Set—Lightweight polyester/fleece Summer Season, 40°F — 78 in 36 in Blue E 19TU19 
pad features a fleece shell and polyes- — blanket provides warmth and comfort. ee е - Тіп 36 п ТН SEO ТШ 
ter fill. Machine washable for reuse. Conveniently packaged with a pillow Emergency Blanket and Pillow Set 
for easy storage and use. Blanket and Pillow — 77 in 62in Red/Orange KRBP102 ^ 4VNG9 
1952 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Decontamination Showers and Accessories 


Standard System—Stand-alone system allows 
for quick setup, thorough victim decontamination, 
and easy cleanup. Includes 4- x 8-ft. aluminum- 
frame collection pool, 2 elevation grids, handheld 
sprayer, shower enclosure, and vinyl carrying 
bag. 

» Meets ANSI/ISEA 113-2013 Standards 


Indestructo System—Durable ABS pipe and 
fittings for rugged field conditions. Includes a 

4- x 4-ft. self-supported collection pool, handheld 
sprayer, elevation grid, 2 wind screens, and vinyl 
carrying bag. 

= Meets ANSI/ISEA 113-2013 Standards 


Mfr. Item Mfr. Item 
Description L w H Model No. — Description Model No. | 
‘Decontamination Showers | = E — Accessories EC ORCI 
Standard System 42in 36in 84in НМК1101А 4PHU3 Decon Wand HM6006 3PVK9 
Indestructo System 42in 34in 90in HMK7000 4PHU8 Оесоп Shower Sponge HM556 — 3PVL1 
Quick Response System 43in 47in 7% ft HMK3101A 4PHU6 Electric Water Pump, 120V HM1060 —4PHL6 
Decono Portable Shower 57іп 26in 90іп HM2000C 787RF4 Wastewater Tank, 150 gal. HM150B —4PHL5 
Decontamination Kit Wastewater Tank, 1000 gal. HM10008 4PHL4 


Decon in a Bag HM6000 


NORTH AMERICA* 
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Decontamination Showers and Accessories 


= Meet ANSI 113 Standards 

1-pc. fully integrated shower systems 
are stable in high winds (up to 70 
mph when properly anchored). 
Fire-retardant canopies are UV- and 
chemical-resistant. 


3-Line Mass Casualty—For 3 to 6 
ambulatory, 3 nonambulatory, or any 
combination. Handles 3 parallel lines 


2-Line 


time in 


nozzles 


of casualties at the same time in up to spray gun. 
4 stations: undress, detergent shower, 
rinse shower, and redress configuration. 
Mfr. Item 
Description w H Model No. 
Decontamination Showers і Ў 
3-Line Mass Casualty 240 in 156 in 108 in DAT3060S ALUT7 
2-Line Mass Casualty 180 in 120 in 108 in DAT3535S 410Т6 
First Responder 84 in 84 in 96 in DAT2020S ALUT3 
Accessories | Қ й 
Layflat Hose, 50 ft. .. F-GH 4LUV4 
Elevation Grid E F-TDMSPC  4LUU8 
Waste Pump, 120V F-WSP33AA  4LUV3 
Electric Inflator, 120V P-EIDHD 4LUV9 
4 ft. x 8 ft. Inflatable Decon Pool, 160 al. DAP488 38F322 
10 ft. x 10 ft. Inflatable Decon Pool, 5 DAP1010 38F323 
Multi-Manifold Water Unit, 1.5" Inlet x G ИТ Outlet F-MMU156 38Ғ336 
Water Heater, 14 gpm, Multifuel FSI Heat 2004 4LUU6 
Portable Water Heater, Propane F-ECC150WH 55М093 
Bladder Tank, 300 gal. F-HD300BT 4LUV1 
Bladder Tank, 600 gal. F-HD600BT 410/2 
HEPA 400 CFM Air Carbon Filter Cleaning Unit F-HAS 38F335 
Detergent Injector “FSI Heat 201 41/05 
Portable Detergent Injector with Cart FSI HEAT 20106  38F325 
Petrotech Concentrate, 4L PTI25-4L 38F337 


SECUR-ID 


Decontamination Process Kits and Property Bags 


Decontamination Kits—Track people's 
possessions with unique ID numbers. Combo kits 
contain both Pre-Decon and Post-Decon kits. 


Property Bags—Include step-by-step instruc- 
tions, unique ID number and bar code on bag, 
and tearaway wrist receipt to track property. 
Personal Property Bags add a checklist printed 
on bag. Personal Property Kit includes bag with 
unique ID number and tearaway wrist receipt, 
pull tie, and 4-part form. 


parallel lines of casualties at the same 


shower, rinse shower, and redress 
configuration. 


First Responder—tas full-closure, 
slip in-and-out, dirty entry/clean exit 
doors on each end. Includes 7 spray 


SAFETY 
Decontamination Showers & Accessories 


Quick Response System—Durable 
construction withstands frequent training and 
field use. Includes 4- x 4-ft. aluminum-frame 
collection pool and handheld sprayer. 


Decono Portable Shower—Portable unit 
for field use or in tight spaces. 5-pc. shower 
stores in vinyl bag (included). Also includes (2) 
sand bags. 


787RF4 


Decon in a Bag—Heavy-duty vinyl carrying 
bag contains decon wand, compact water 
supply hose, scrub brush, liquid soap, 2 
responders’ splash suits, 4 victims’ personal 
privacy kits, 4 contaminated clothing collection 
bags, and waterproof instructions. 


3PVK8 


4PHU6 


Mass Casualty—Handles 2 


4 stations: undress, detergent 


and 1 multifunction trigger 


Mfr. Pkg. Нет 
Description Size Model — Qty. No. _ h 
Decontamination Kits — 
- Decon Combo Kit . Youth COMBO2B-Y 15 25R746 
Decon Combo Kit Adult СОМВО2В-А 12 258747 — 
_ Decon оло Kit. e Adult COMBO2B-LA 10 25R748 


operty Bag 12х16іп DPI2PLUS 250 258755 
Decon Property Bag 22 x 24 in PLUS 
-Personal Property Bag. 9x 10 in 25R747 
ial Property in 25R755 25R760 
nal Property К in 
Sign in to Grainger.com? tos see YOUR Pricing and MORE 1953 


SECURITY 
Padlocks 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Blue 
J5180 


White 


45172 Yellow 


J5184 


Description 
Plastic Covered Safety Lock w/ Steel Shackle 


Steel Shackle 


Plastic Covered Safety Locks, Short and Long Body 


Short Body 


Long Body 
Aluminum Safety Locks 
Aluminum Lock with Extended Shackle, 40mm Body - Multi Pack 


Aluminum Lock with Extended Shackle, 30mm Body - Multi Pack 


Aluminum Lock with Extended Shackle 


Aluminum Lock 


Red Bumper 
D8954 


Security Tech Gern 


Lockout Padlocks 


Ecolution 72 Series—Compact and lightweight 
recycled aluminum body, anodized inside and 
outside. NANO PROTECT plated steel shackle 
provides maximum corrosion resistance. 


Locks come standard with a 6-pin cylinder for 
maximum key changes. 
= Minimum 70% postconsumer recycled content 


Ecolution 74 Series—High recycled content 
padlocks are spark-resistant and eco-friendly. 
Dielectric plastic-encased aluminum body and 
shackle provide extra safety and durability. Locks 
include trilingual labels for customization. Support 
LEED building certification. 


Laminated Ecolution 41 Series—Our laminated 
steel safety padlocks are suitable for both safety 
and security purposes. They are made with high- 
quality recycled steel laminates that are individually 
coated with a non-hazardous cadmium-free 
plating, giving the lock an extremely good level of 
rust resistance. Colored vinyl bumpers are available 
for easy identification and compliance with OSHA 
regulations. The perfect safety lock for use in harsh 
conditions and for added security. 


1954 GRAINGER. 


ШШЩ 


Lockout Padlocks 


= For more lock colors, see Grainger.com 


Plastic Covered Safety Locks with Steel 
Shackle—Designed for safety lockout appli- 
cations, these locks are completely insulated 
against electric shocks, and are available in many 
colors with multilingual warning stickers. Encased 
aluminum body provides a high level of heat 
resistance. Steel shackle helps secure devices 
with smaller diameter holes. 


Key > CHOOSE: Body Body Shackle Shackle Shackle Мет Pkg. 
Type Color Height Width Height Width Dia. No. Qty. 
Alike Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow 2іп 13/74in 1!2^in Жіп іп J5182 3 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow 2in 137«in 1Y2in Жіп  7&in J5183 6 
Different Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow 2in 1%cin 1Y2in Жіп Zein J9180 1 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow 2in  195in 1Y2in Жі оі J5181 6 
Alike Black, Brown, Orange, Purple, White 2in 1%ein 1%in Яп “in J5174 3 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow 2in 1 іп 1%їп 3A in Жіп J5178 3 
Blue, Green, Orange, Red, White, Yellow 2in 13%4in 1%in 3A in Жіп 45172 1 
Different Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow 2in 1 3%іп 1%in Жіп ‘Win J5173 6 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow 2in 197«in 1%in “in “in J5177 6 
Black, Red, Blue, Green, Yellow, Orange 2in 13%in 1%in Ain Win J5176 1 
Blue, Green, White, Yellow 2in 19in 17ein “шіп Ain J5188 6 
Alike Blue, Green, Purple, Red, White 2in Tsin 17ein “шіп win J5189 3 
Blue, Green, Red, White, Yellow 2in Tsin 17ein “шіп win J5190 6 
Black, Blue, Green, Purple, White, Yellow 2in 195in 17ein “ші. Win J5187 1 
Different Red T%in 1Yein 17ein in Yin J5186 1 
Black, Blue, Green, Purple, White, Yellow 2in 195in 17ein “ші. Win J5186 1 
Alike Black, Blue, Green, Purple, Red, White, Yellow {sin 19win {in azin Asin J5185 1 
Different Black, Blue, Green, Purple, Red, White, Yellow 1 віп 1%6in {in azin Asin J5184 1 
Key > CHOOSE: Body Body Shackle Shackle Shackle Мет Pkg. 
Type Color Height Width Height Width Dia. No. Qty. 
Ecolution 72 Series 
1%іп 1%in (іп Asin Vain D8946 1 
1%іп 1%in (іп Wein Vain D8947 3 
1%іп 1%in (іп Asin Vain D8948 6 
їйїп 1%in (іп Wein Vain H5006 12 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, Silver, Yellow 1 іп 1%in 1%in zein Ип 08949 1 
Tin 1%in 1/in sin Ип D8951 3 
Alike 1%іп 1%in iin sin “Win D8952 6 
Tin 1%in iin “ein Yin H5007 12 
1%іп 1%in 3іп Wein Vain D8953 1 
Black, Blue, Orange, Purple, Red, Silver i*in 1%in Зіп "sin Win  J5194 3 
Black, Green, Orange, Purple, Red, Silver, Yellow i*in 1%in Зіп "Asin Win 5195 6 
2'Zein 1/Ain Tin lin Wain J5197 3 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, Silver, Yellow 2 75 in 1 Йіп in lin sain 45198 6 
2Uin 1 Йіп Tin Tin sin 45199 12 
Black, Blue, Green, Orange, Red, Yellow T%in 1in Tin 3i in Жіп 511 6 
1%іп fYin Tin "Wein Vain 08943 1 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, Silver, Yellow 1%іп 1i2in ІРіп 3i in Жіп 5192 6 
Different Twin T%in Win sein Yin D8944 1 
Green, Orange, Red, Yellow T%in Tin  3in 3i in Жіп 45143 6 
" 1%іп fYin 3in "Wein Vain 8045 1 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, Silver, Yellow Din ТИШ ТЇП Tin Vein J5196 1 
Ecolution 74 Series 
; їйїп Twin Win Жі ‘erin J5208 3 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow Tan hin ТУП Sin 1¥a in 15209 б 
p, 1%іп 1'!ein 1%іп 3A in Жіп 397 1 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, Yellow Thin Tem Tm Yin win Ы0400 1 
Blue, Green, Red, Yellow 1*9 in 1%їп 1%in 3A in ип J0402 3 
Alike Black, Brown, Orange, Purple, White 1%іп 1'!ein iin 3A in Жіп 45201 3 
Red 1%іп T%in win Ya in Ип 45WN29 3 
Blue, Green, Red, Yellow їйїп 1%in 1/in “in Ип J0403 6 
Black, Brown, Purple, White Tin 1%in win “win Ип J5202 6 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow 1%in 1%in 1%in Эд іп Жіп 245205 6 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, Yellow 3in 19V4in twin in A in 4М01 1 
3AÍ TA ji TA ji 3AÍ 364i 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, White, Yellow 1 A 1 D ТА П E E? П E Ц 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, Yellow Iin 1%in iin іп Жіп J0396 1 
; Assorted, Black, Blue, Brown, Green, ; i ; ; ; 
Different Orange, Purple, Red, Yellow, White 1%in 1%in 1%in іп Yin 245200 6 
1%іп 1%in_ Sin 3A in Жіп  J0398 1 
Black, Blue, Brown, Green, Orange, Purple, Red, Yellow 5m Tm Tem Xin min 30399 1 
Red 3in 1Y^in 1%in 3A in Wain 45WN20 6 
Laminated Ecolution 41 Series 3 
А 1%іп 1%in Жіп Asin 1%4in 08956 1 
Black, Blue, Green, Red, Yellow, White TAn ihn Amn "Wein "min 08057 T 
Alike Black, Brown, Green, Purple, Red {sin 1 біп 2іп Wein Әсіп 15214 3 
{sin 1 біп 2іп Wein Әсіп 45215 6 
Black, Blue, Brown, Green, Purple, Red, Yellow, White 1%віп 1%in  3in Wein Әсіп 45217 3 
{sin 1 біп 3in Wein Әсіп J5218 6 
Orange 1%в6іп 1%in in min сіп 45WP35 1 
Black, Blue, Brown, Green, Purple, Red, White 1 Ун in 1¥in Уп Әіп “сіп 5211 6 
; А 1%іп 1%in іп Asin ТҮміп 08954 1 
Different Black, Blue, Green, Red, Yellow, White Thin ihn iin "Wein "Vai [8055 1 
Black, Blue, Green, Purple, Red, Yellow, White {sin 1 біп 2іп Yin “сіп 245213 6 
Black, Blue, Brown, Green, Purple, Red, Yellow, White isin 1 біп Зіп Yin сіп 5216 6 


Find even MORE on Grainger.com? 


Plastic Covered Safety Locks, Short and Long 
Body—Built especially for safety lockout applications. 
They are completely insulated against electric shocks, 
offer a high level of heat resistance with aluminum 
body, and are available in many colors with multilin- 
gual warning stickers. 


Aluminum Safety Locks—Feature aluminum bodies 
that are suitable for a wide range of applications 

and are available in a number of different colors. 
Lightweight and helps keep the user safe, but does 
not weigh them down. Hardened steel shackle with 
enhanced anti-corrosion coating. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Padlocks 


А - AMERICAIN 

Anodized Aluminum Lockout Padlocks LOCK 

= Keyed alike or keyed different, 2 keys per lock Anodized finish, corrosion-resistant 34" -thick 

= For custom lock configurations, see Grainger.com aluminum body with chrome plated hardened steel 
shackle makes padlocks ideal for food service 
facilities and washdown applications. 


KEYED DIFFERENT | KEYED ALIKE 
P CHOOSE: Body Body Shackle Shackle Shackle Item Pkg. ltem Pkg. 
Color Height Width Height Width Dia. Brand No. Qty. No. Qty. 
American Lock Padlocks 
Black, Blue, Brown, _1%in 17% іп 1in Ya in Yain American Lock | D1916 1 D1916 1 
Green, Orange, Purple, 1%in 1%іп 1in 3^ in Yin ^ American Lock | D1918 1 D1918 1 
Red, Silver, Yellow — 176in 1%in 3 in A in Yain American Lock | E0163 1 E0163 1 
1%in 1%in lin 3A in Жіп American Lock — = D5334 3 
1%in 1%in 1%in 3^ in Ysin Атегісап Lock — — E7785 3 
Blue, Green, Red, Yellow 1%in 17 іп 1 win Ya in Жіп — American Lock — Ed E7786 6 
1%in 1%in 1 win 3A in Yain — American Lock == = E7787 12 
1%in 1%in lin 3^ in Yain ^ American Lock — = D5336 12 
Assorted Padlock Sets, 1 of Each Color Per Pack 
— 1 in tin 3A in Ain — 7Ү517 6 — — 
Assorted — 1 in 1 іп Ya in Ya in = 7Ү518 6 - 
-- 1 іп 3in Y in Уд іп — 1Y519 6 — — 7Y517 
Steel Lock Body Lockout Padlocks Master, 


= 6 bumper colors for identification 
= Keyed alike or keyed different 
= For custom lock configurations, see Grainger.com 


KEYED 

KEYED ALIKE DIFFERENT 
No. of P CHOOSE: Body Body Shackle Shackle Shackle | Item Pkg. | ltem Pkg. 
Keys Color Height Width Height Width Dia. No. Qty. No. Qty. 
2 Black, Blue, Red, Yellow 1 ^in 1c іп Зд in 56 іп %2 in D5331 3 — — 

2 1%in 1 94e in Ain іп % in 05332 6 - — 

1 Black, Blue, Green, 1 іп 1 94e in 34 in іп %2 in F0076 1 D1927 1 

1 Red, White, Yellow 1 Жіп 1 94e in 2in % in %2 in F0078 1 = = 

1 1 in 1 94e іп 2 in 5$ in % in — — | D1931 1 


Lockout Padlocks 

= 6-pin key-retaining cylinder (except H1700 is 5-pin) 
= Keyed alike or keyed different, 1 key per lock 

= Danger labels included 


Note: For keyed alike or master keying, or for key numbers not listed, call 
1-800-GRAINGER (472-4643). Additional fees may apply. 


Zenex Thermoplastic—Lightweight, nonconductive, and 
durable Zenex thermoplastic padlock body can be customized 
with permanent write-on labels. Key retaining feature will not 
release key when lock is open. Ensures padlock is not acci- 
dentally left unlocked. 


Reinforced laminated 34" -thick steel construction. 


Mastgr, = BRADY. ZUG: 


Fiberglass-Reinforced Nylon—Padlocks have nonconduc- 
tive bodies (H1705 and H1707 are completely nonconductive). 
Key retaining system prevents key from being removed until 
shackle is completely closed. H1700 is compact for small 
spaces. 


RecycLock Safety Padlocks—High recycled content 
padlocks are spark-resistant and eco-friendly. Dielectric 
plastic-encased aluminum body and shackle provide extra 
safety and durability. 


6-pin key-retaining cylinder. Locks include trilingual labels for 


Blue Bumper 


D1927 


— — — 
Nonconductive Shackle—Nonmagnetic and nonsparking customization. 
padlocks are ideal for electrical temperamental environ- = Minimum 70% post-consumer recycled content 
ments and confined-space applications. Nonconductive nylon Note: Keyed differently locks include 1 key per lock. For keyed-alike products 
shackle, brass key, and cylinder. not listed or master keying, call your local branch. Additional fees may apply. 
KEYED ALIKE DIFFERENT = X 
»СН005Е: Body Body  Shackle Shackle Shackle Item Pkg. | Item Pkg. 
— А Color Height Width Height Width Dia. Brand No. Qty. | No. оу ==, = 
nex Thermoplastic 
Red 3 in 1 y in 1 in 2% іп “ain Master Lock | F0082 1 — = 
Black, Blue, Green, Orange, Red, Yellow a Ип Masterlok о e — = 
Green, Orange, Yellow, Purple, Blue, Black, Red Tin Tin Twin іп Vain Master Lock | Ғ0080 1 — — 
Black, Blue, Green, Orange, Purple, Red, Teal, Yellow — 194in 1¥%in 1%in “%2іп Yin Master Lock — — |01944 1 
Black, Blue, Green, Orange, Purple, Red, Yellow, Teal 3in Tin Тіп 2952 іп Yin Master Lock — — |01948 1 
Zenex Thermoplastic Stainless Steel Shackle 
Black, Blue, Green, Orange, Purple, i^i i%in 1Yin іп Asin Маѕїег Lock — — |05337 1 
Red, Teal, Yellow, White Ten 1%іп 1%in іп 34e in Master Lock — — [66057 1 Yellow 
" " shack Red їйїп 17 Twin Yin Vain Master Lock | 32V005 6 = H1699 
lonconductive Shackle 
Red, Blue, Yellow, Orange, Green, Black, Teal Tin Twin vin  %ein Ya in Master Lock — — [019427 1 
Yellow, Black, Blue, Green, Orange, Red Tain Тїп Tii 292 іп Yin Master Lock | D5324 3 — — 
Tain 1i»in ВАШЕ ДП Vain Master Lock | D5325 6 — = 
Black, Blue, Green, Orange, Red, Yellow TAn 1921 Tin Жіп Jesin Master Lock | D5338 3 — — 
їйїп T%in ivin %їп isin Master Lock | 0735 6 — — 
Fiberglass Reinforced Nylon В = m = a 
Red, Blue, Yellow, Green, Orange, Sin en йш ит йш Вау НТ 6p 
— Black, Brown, Purple, White T%in tintin Xin "ain Brady — 1817001 
ermoplastic 
Red, Blue, Green, Yellow, Orange, Black ihi tin 1#п “in Yin Brady — = |Di949 1 
— - ы : Д ge, Tain 17 Tin Ain Vain Brady — — |1191 6 
есус[ос 
{Ain Тіп 1Yin Vein Vin Zing — — 108958 1 
Red, Blue, Green, Black, Yellow, Purple, Orange, Brown Тп Tin Zin Tein Ti in Zing — ——[p8958 —1 
Red, Blue, Green, Yellow Iin 1Фіп 1%in Mein Vain Zing D8964 6 — — 
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Padlocks Details on page А1. 


Laminated Steel Lock Body Padlocks Master, 
= Include 2 keys Padlocks have laminated bodies made up of plates of steel fastened with steel rivets. 
= Rectangular lock body They are commonly used for indoor applications because they are less corrosion-resis- 
= Include black rubber bumper(s), see table tant than other padlocks. Master Lock padlocks have an antidrill hardened bottom plate. 
Vertical Horizontal KEYED ALIKE | KEYED DIFFERENT 
Shackle Shackle Shackle Shackle Nominal No. of Locking Key Locking No. of Item Item 
Clearance Clearance Dia. Finish Lock Body Dim. Pins Mechanism Mechanism Bumpers Brand Key Code No. |Key Code Мо. 
Standard Shackle 
Boron Shackle Material, General Security 
1in 16 in 36 in Nickel 1%inx2inx1in  4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Lock | A326 4EZJ9 | Varies — 4EZJ8 
Standard Shackle “Steel Shackle Material, General Security 
4T083 Asin in Asin Міске 4Pin Double Lever Pin Tumbler — 1 Master Lock | P225 47085 | Varies 141083 
"в in іп Увїп Nickel 1іпх1іпх уіп 4Ріп Double Lever Pin Tumbler 1 Master Lock | P569 147089 — — 
Ne in Ve in As in Nicke 4Pin Double Lever Pin Tumbler 1 Master Loc! P256 141094 = = 
іп Ms in Asin Zinc-Plated 1 іпх1іпх1 іп 4Pin Double Lever Pin Tumbler 1 = GV281 1XRU2| Varies — 1XRT9 
% in %e in Жіп Міске 1іпхі Фіпхііһ  3Pin  SingleLever Warded 1 Master Lock — = Varies 1A377 
Эд in іп %2 in Nicke 1Àinxiinxtin 4Pin Ва! Bearing Pin Tumbler 1 Master Loc! —  3HWK7* — — 
Зд in іп $5in Nickel 4Pin Ва! Bearing Pin Tumbler 2 Master Lock | 3113 3HWG3 — — 
3^ in іп % in Nickel 1іпх1 Фіпхііп  4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Loc 3476  1A446 — — 
3^ in іп % in Nickel 2inx1/^inxtin  4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Lock — — Varies 1А376 
2% in 2% in Жіп Zinc-Plated 1 &inx2inxtin 4Ріп Double Lever Pin Tumbler 1 = GM1086 1XRT6 | Varies — 1XRT4 
7 in 3A in Жіп Zinc-Plated 1 Y^ inx 1 ^ inx1in 4Pin Double Lever Pin Tumbler 1 — GM1261 1XRT7 | Varies — 1XRT5 
156 in 34 in sin Nickel 2inx2inx 1 in 5Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Lock | 10840 ЗНМ25 | Varies — 3HVZ3 
1946 in 3A in %e in Nicke 4Pin Ва! Bearing Pin Tumbler 2 Master Loc! 2246 1А445 | Varies 1А375 
lin 1%e in 36 in Nickel 4Pin Ва! Bearing Pin Tumbler 1 Master Lock -- 3HUJ5* — — 
lin 15e in 36 in Nickel 1¥%inx2inx1in  4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Loc A418 47093 Varies 47082 
lin 1946 in 36 іп Nicke 4Pin Ва! Bearing Pin Tumbler 2 Master Loc! A326 47084 — — 
Long Shackle 1% in tin sin Zinc-Plated 4Pin Double Lever Pin Tumbler 1 = GM1307 1XRU1, Varies — 1XRT8 
1 Bumper Long Shackle 
1XRU4 Boron Shackle Material, General Security 
2% in 1916 in 36 in Nickel 1% inx2inx1 in 4Pin Ва! Bearing Pin Tumbler 2 Master Loc A152 4EZK4 Varies 31981 
2% in 1946 in 36 іп Nicke 4Pin Ва! Bearing Pin Tumbler 2 Master Loc! А152  3T980 — — 
Steel Shackle Material, General Security 
1^ in Vo in 34e in Nicke| 1іпх1іпх Yin 4Ріп Double Lever Pin Tumbler 1 Master Loc! P241 3HWC5, Varies 3Н/02 
АШ 1%e in 36 in Nickel 1w€inx2inxtin  4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Lock | А1010 3HUA9 | Varies — 3HUA7 
1 in ¥ in АЯШ Nickel 2inx2inx1 in 5Pin Ball Bearing Pin Tumbler 2 Master Loc 10841 3HVZ9 | Varies — 3HVZ7 
1% іп 3^ in 3^e in Nickel 1%inx2inx1in  4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Lock | 2008  3HUA2 | Varies 3НТ79 
Тіп іп %2in X Nickel 1'%inx1%inx1in 4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Lock 851  3HTZ7 | Varies — 3HTZ5 
1% іп іп %2 in Nicke 1іпхі %inxtin  4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Loc! 536 — 3JYY8 — — 
17 іп 34 in Жіп Zinc-Plated 1 Y&inx 1 ?inxtin 4Pin Double Lever Pin Tumbler 1 — GM1656 1XRU9 | Varies — 1XRV1 
2in іп % in Nickel 1іпх1 Фіпхііп  4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Loc 0344 31979 | Varies 51812 
2in Зд in Yain Zinc-Plated 172inx1 einx1in 4Pin Double Lever Pin Tumbler Л == GM1365 1XRU4 | Varies 1XRU3 
2% in vein Asin Міске dinxtinx in 4Pin Double Lever Pin Tumbler 1 Master Lock | P518 37984 Varies 31985 
215 in Vo in 34s in Nicke| 4Pin Double Lever Pin Tumbler 1 Master Loc! P316  3JYX7 — — 
2⁄2 in Зд in sin Nicke 1% inx2inx1in —4Pin Ball Bearing Pin Tumbler 1 Master Lock —  3HU4M* — — 
2% in 1e in 36 in Nickel Б 4 Ріп Ва! Bearing Pin Tumbler 2 Master Loc A214  3JZC8 — — 
2% in 3^ in 3^e in Nickel 2inx2inx1 in 5Pin Ball Bearing Pin Tumbler 2 Master Lock | 10841 3HWA4| Varies 3HWA2 
Long Shackle 2% in ¥ in %e in Nickel 1¥inx2inx1tin  4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Lock | 2440  3T976 | Varies 31977 
2 Bumpers 2% in Ya in sin _ Nickel 2inx2inxtin X 4Pin  BallBearing Pin Tumbler 2 Master Loc 2126 — 3JZA2 = = 
3T976 2⁄2 in zin Yain Zinc-Plated iinx2inxtin —4Pin Double Lever Pin Tumbler 1 = GM1510 1XRU6 | Varies — 1XRUS 
5% in 3^ in 96 in Nickel 4Pin Ва! Bearing Pin Tumbler 2 Master Loc X2355 3HUA6 Varies 3HUA4 


* Combo Packs have random key number assignments. 3HWK7 has four padlocks, 3HUJ5 has two padlocks, 3HUJ4 has three padlocks. 


() Solid Steel Lock Body Padlocks Aven Master, 


= Include 2 keys Padlocks with solid (no finish) steel bodies are more secure than those with laminated bodies; no 
= Ball bearing locking mechanism, exposed rivets to tamper with. Chrome-plated padlocks are weather resistant—can be used both 
Standard Shackle except where indicated indoors and outdoors. Partially-hidden padlocks provide superior resistance to cutting by minimizing 
1JADS = Pin tumbler key locking shackle exposure. All padlocks have chrome-plated shackles, except 3HWD4 has a nickel finish. 
— mechanism, except American Lock and Master Lock padlocks feature rekeyable Pro Series cylinders with special spool 
where indicated pin tumblers that are virtually impossible to pick. 
= Do not include bumper(s) 
A Vertical Horizontal KEYED DIFFERENT; KEYED ALIKE 
Lock Body Shackle Shackle Shackle Shackle Nominal No. of Item Item 
Lock Body Finish Shape Clearance Clearance Config. Dia. Lock Body Dim. Pins Brand Key Code Мо. (KeyCode No. 
Partially-Hidden Standard Shackle 
Shackle Boron Shackle Material, High Security 
4YH33 Chrome-Plated Rectangular lin 3A in Open Жіп 2¥inx1¥%inxiin 5 Pin American Lock | Varies ЗКЈТ2 — E 
Chrome-Plated Rectangular 15 in Эд in Open 36 іп 2inx2inx%in 5 Pin American Lock | Varies 3HWH4 56332  3HWH5 
Chrome-Plated Rectangular — 194ein 294» in Open sin 2іпх2іпх2 У іп 5 Pin Master Loc Varies 3HWD4| — — 
Chrome-Plated Round 116 in 16 in Open 7s in 6 Pin American Lock — — 27234  1JAD7 
Chrome-Plated Round 116 in 16 in Open sin 2inx2'^inxtin 5 Pin American Lock | Varies 1JAD5 — — 
Chrome-Plated Round 1% in КАШ Ореп "Ae in 5 Pin Master Loc! Varies — 4EZJ1 — — 
No Finish Rectangular  1%6 іп 2% in Open sin 2іпх2іпх2 ^in 5 Pin Master Loc! — —  |116302  4EZJ5 
| No Finish Rectangular — 1%e in 2% in Open Je in 2inx2inx1 іп 5 Pin Master Loc! — — 116302 ДҮНЗ2 
No Finish Round 1% іп іп Ореп sin 2іпх2 ФіпхТ1іп 5 Pin Master Loc — — 10600124 61417 
Hardened Steel Shackle Material, High Security 
Chrome-Plated Square 12964 in $364 in Open "Ae in 2inx2inx1in 5 Pin, 6 Pin ABUS Varies ЗМРЕ5* 8311  3MPF8* 


Partially Hidden Shackle 


Extended Long Boron Shackle Material, High Security 


Shackle No Finish Rectangular 1%sin іп Shrouded sin 2іпх2іпх1іп 5 Pin Master Loc Varies 4YH33 | 116304 — 4YH34 
3KJT4 Long Shackle 
= Boron Shackle Material, High Security 
ч Chrome-Plated Rectangular 2in Эд іп Ореп Xin 2inx2inx%in 5 Pin American Lock | Varies 3HWH6| 41635  3HWH7 
| | Chrome-Plated Rectangular 2in Эд in Open 6 in 7 Pin American Lock — — 15546 4EZK7t 
$ М Chrome-Plated Rectangular 2in ¥ in Open 95in 2Фіпх2іпхііп 7 Pin American Lock | Varies 4Е7К5Т — — 
Chrome-Plated Rectangular 3in 34 in Open Js in 7 Pin American Lock — — 15546  4EZL2T 
Chrome-Plated Rectangular 3in Yin Extended Жіп 2%inx1%inxtin 5 Pin American Lock | Varies 3KJT4 — — 
Chrome-Plated Round 2in 1946 in Open sin 2іпх2 Yinx in 5 Pin American Lock | Varies — 4EZP2 | 27334  4EZP3 
No Finish Rectangular — 1'^in 29/5, in Open 38 in 2inx2inxin 5 Pin Master Lock Varies — 4YH35 | 116307  4EZJ4 
Long Shackle No Finish Rectangular 1%1їп 2% in Open 36 in 5 Pin Master Lock — — — 4YH36 
4YH36 * Double lever locking mechanism. f Tubular pin tumbler key locking mechanism. 
1956 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ 


SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Padlocks 


Master. AMERICAN 
Brass Lock Body Padlocks 


= Include 2 keys Brass body padlocks resist corrosion for use indoors and outdoors. Solid body 
» Weather-resistant locks with no finish are more secure than those with laminated bodies because 
= Pin tumbler key locking mechanism they don't have exposed rivets that can be tampered with. Chrome-plated Standard 
» Rectangular lock body padlocks provide additional protection from harsh environments. Shackle 
KEYED Chrome-Plated 
Vertical Horizontal KEYED ALIKE | DIFFERENT pre 
Lock Body Shackle Shackle Shackle Shackle Nominal No. of Locking Key Item Key Item 
Lock Body Finish Shape Clearance Clearance Config. Dia. Lock Body Dim. Pins Mechanism Brand Code No. Code Мо. жеу 
Standard Shackle f ` Y 
Boron Shackle Material, High Security 
No Finish Rectangular 1%e in 2% in Open Yin 5 Pin Ball Bearing Master Lock |10G044 4EZH3* | Varies 4RD85* 9 1 
No Finish Rectangular 1%ein 2552 in Open Жіп 2inx1%inxtin  5Pin Ball Bearing Master Lock |10G200 4RD86* | — — 
No Finish Rectangular 16 in 2552 in Open “in 5 Pin Ball Bearing Master Lock 106121 3JZJ5 — — 
No Finish Rectangular 131 in 2% in Open “cin 2inx2inx1 in 5 Pin Ball Bearing Master Lock |10G201 4RF01* | — — 
Hardened Steel Shackle Material, High Security 
Chrome-Plated Rectangular in Zein U-Shape іп 1 А ;, oPin Double Lever = GR9  48JR06| — — B 
Chrome-Plated Rectangular ‘cin ‘sin U-Shape Йіп 1 %inx 1 пх in -5 Pin Double Lever = 684 48/10 — - Standard 
Chrome-Plated Rectangular ‘cin  1%in U-Shape in 2 Фіпхі пх біп 5Pin Double Lever = = — | Varies 48JR09 Shackle 
Chrome-Plated Rectangular 27% in lin U-Shape гіп 1 Фіпхі біпх іп 5Pin Double Lever — 684 48JRÍ4| — — Laminated 
Chrome-Plated Rectangular — 3/4» in lin U-Shape іп 2Фіпхі біпхФіп 5Pin Double Lever — = — | Varies 48JR13 Lock Body 
Steel Shackle Material, General Security 3HWF6 


Laminated Rectangular 4 in 56 іп Open %2in 3inxi%inxtin  4Pin Ball Bearing Master Lock | 712 10171 | Varies 10170 


Laminated Rectangular ‘ein Ain Open Yin А А А 4 Pin Ball Bearing Master Lock | Х2431 10169 | Varies 10168 ; 
Laminated Rectangular Tin Te in Open “іп 2Inx2inx 1n 4 Pin Ball Bearing Master Lock | A731 3HWF7 | Varies 3HWF6 | 
No Finish Rectangular — 74e in 36 іп Open  Y&in 1іпх іп 3Pin Double Lever Master Lock | 213 4ҮН20 | Varies 4ҮН19 
No Finish Rectangular ‘As in 36 in Open Yin А "ur 3Pin Double Lever Master Lock — — Varies 4YH21 
No Finish Rectangular віп "в in Open — Yin Tnx vinx їп 3Pin Double Lever Master Lock | 314 4ҮН22 — — 
No Finish Rectangular ‘ein 36 in Open “in 1іпхі Біпх їп  4Pin  DoubleLever Master Lock — — Varies 4YH23 

b 

b 


No Finish Rectangular — 5964 in 5364 in Open “in 1%іпхі Фіпх іп 4Pin Double Lever ABUS 5403 14J890| — — 
No Finish Rectangular їе іп Tin Open Жіп 1%inx2inx%in  5Pin  DoubleLever MasterLock | 41242 4YH26 | Varies 4ҮН25 
Long Shackle 

Boron Shackle Material, High Security 

No Finish Rectangular 1% in 795 in Open Ain 2inx2inxtin 5 Ріп Ва! Bearing Master Lock |10G034 4EZG8* | Varies 4RF02* 
Vo Finish Rectangular 1% in 795 in Open “іп 5 Pin Ball Bearing Master Lock 1106202 4RF03* -- 


No Finish Rectangular 1% in 3iin Ope “Win 2inxt%inxtin  5Pin Ball Bearing American Lock) — = Varies 4EZN7T Long Shackle 
No Finish Rectangular — 212 in 2% in Extended Фіп 2inx2inx1in 5Pin Ball Bearing Master Lock 106013 3KJL2* | — — with Tag 
Vo Finish Rectangular — 3in Jin Open Win 5Pin Ball Bearing American Lock} — — Varies 4EZN9T Zinc-Plated 
Zinc-Plated Rectangular 1% in 34 in Ope Жіп 2іпхіуіпхііп  5Pin Ball Bearing American Lock| 25314 4EZN8[| — — 
Zinc-Plated Rectangular —3in Yin Open іп 5Pin Ball Bearing American Lock | 25314 4EZPif| = = Lock Body 
Hardened Steel Shackle Material, High Security 4EZP1 
Chrome-Plated Rectangular — 272 in "Win U-Shape Ип 4 winy 4 tin x1 in bin Double Lever = GR4 480312] — = 
Chrome-Plated Rectangular 2% in Tin U-Shape %2in ^ 211х210 "5bin ^ Double Lever = GR4 48JRÍ6| — = 
Chrome-Plated Rectangular 27 in 'Wein U-Shape in 5Pin Double Lever — — — Varies 48JR05 
Chrome-Plated Rectangular 2% іп sin U-Shape “Win 2%іпхі Фіпх/іп 5Pin Double Lever — — — Varies 48JR11 
Chrome-Plated Rectangular 27 in {in U-Shape 9 in 5Pin Double Lever — — — Varies 48JR15 
Chrome-Plated Rectangular 2% in fAsin U-Shape “in 1%inxi%inx%in 5Pin Double Lever — GRI 48JR08| — — 
Chrome-Plated Rectangular 2% in 1%in U-Shape in 2%inx1%inx%in 5Pin Double Lever — — — Varies 48JR07 
Steel Shackle Material, General Security 
Laminated Rectangular — 11 іп ГАШ Open Yin 2inx2inx 1 in 4 Pin Ball Bearing Master Lock 404  3HUD6 | Varies 3HUDS 
Laminated Rectangular 2in іп Open сіп 1Фіпхі Фіпхііп 4Pin Ball Bearing Master Lock | 2525 3HUD4 | Varies 3HUD3 
Laminated Rectangular — 21 іп 1e in Open “іп 4 Pin Ball Bearing Master Lock | A690 3НМ02 — — 
Laminated Rectangular — 21 in ГАШ Open “cin 2inx2inx 1 in 4 Pin Ball Bearing Master Lock 505  3HUD8 | Varies 3HUD7 
Laminated Rectangular — 594 in % in Open “cin 4 Pin Ball Bearing Master Lock 540  3HUE1 | Varies 3HUD9 L Shackl 
No Finish Rectangular — 114 in 34 in Open Ий у утушу» —4 Pin Double Lever = = — | Varies 1XRV7 ong Shackle 
No Finish Rectangular — 2in Hin Shrouded in nxt 2inx т Ср Double Lever = = — | Varies 1XRV8 Solid (No Finish) 
No Finish Rectangular 23/&in ^ 59&in Extended “in 17% іпх1 Фіпх іп 4Pin Double Lever ABUS 5403 140489227 — — Lock Body 
* Rekeyable. ў Include a riveted blank brass tag, which can be field engraved for identification purposes. 144892 
А AMERICAN 
Aluminum Lock Body Padlocks Ша" D A 
mdp A Standard 
a Include 2 keys Padlocks resist corrosion and can be used both Hardened-Steel 
» Weather-resistant indoors and outdoors. Chrome-plated padlocks Shackle 
» Double-lever locking mechanism, except 38W786 is ball bearing further protect against harsh environments. All кнр нке едеш 
» Pin tumbler key locking mechanism padlocks have chrome-plated shackles. BATE 
a Rectangular lock body, except 6WNW7 is square 
Vertical Horizontal KEYED ALIKE KEYED DIFFERENT 
Lock Shackle Shackle Shackle No. of Item Item 
Body Finish Clearance Clearance Dia. Nominal Lock Body Dim. Pins Brand Key Code No. (KeyCode No. 
Standard Shackle 
Hardened Steel Shackle Material, General Security 
No Finish Tin 7% in ТУ in TinxTinx іп 4 Pin = GR7 148/Р87 = = 
No Finish 33 in Tis in 136. in 2 inx t in x ein 1 Pin - - — | Varies  48JP86 Standard Steel | | 
Hardened Steel Shackle Material, High Security Shackle 
Chrome-Plated Tin % in YA in 2 іпх1 Фіпхіі! X 5Pin AmericanLock| — — Varies —.38W786 Chrome-Plated 
No Finish Tin “іп Hain Twinxtwinxvin БР = GR6 18/44 — — Lock Body 
No Finish 16 in 76 in 352 in 1 Фіпх2іпх іп 5 Pin — GR6 48ЈР95 — — 6WNW7 
No Finish Tin 1964 in 1964 in 2%inx1 vinx ¥in —5Pin — — = Varies — 48JP88 
No Finish Tin 1964 in 1964 in 1 ; А 5 Pin ES — — Varies — 48JP94 
No Finish Tin Wein ain 2 hinx2inxin Еріп = = | Varies 48P96 
Steel Shackle Material, General Security 
Chrome-Plated 2%ҙ in 5964 in Y4 in 1inx1 Фіпх ein 5 Pin ABUS = = Varies 6WNW7 
No Finish 315» in “іп Звіп 2іпх2іпх іп 5 Pin — САЗ 18/Р98 — — 
No Finish 375 in 7% in s in 2inx2inxtin 5 Pin — GR3 480Н01 — — 
No Finish 375 in 7% in s in 5 Pin — GR3 148/Н03 — — 
No Finish Tin 1s in Y2 in 3inx2inx1in 5 Pin — — — Varies 48ЈР99 Long Hardened 
Long Shackle 
Hardened Steel Shackle Material, High Security Варан Атат 
No Finish Т %ein ?іп "Su apni hinan ОРН = GR6 _48JP91| — E olid (No Finish) 
No Finish 2 іп іп 156, in пт пке, — Ein = GR6  48JP03| — = Lock Body 
No Finish 1 in 1 in Ўв іп 1 Фіпх2іпхііп 5 Pin — — 481804 — — 48JP90 
No Finish 1 іп 1%4 in Yes in i А A 5 Pin = = = Varies — 48JP90 
No Finish 2 %in ып fan 2 2inxt Zink in spin = = — | Varies 48JP92 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1957 


SECURITY Scan. Order. Done. =F 
Padlocks Details on page А1. E 


AMERICAIN ғһ-- 
Standard Shackle Coreless Keyed Padlocks Master, “RE ast 
Laminated Steel Lock "e ч 
Body with Cover = Rekeyable Padlocks contain interchangeable core cylinders (sold 
1JAJ8 » Weather-resistant separately) that allow the padlocks to be rekeyed or keyed 
= Pin tumbler key locking mechanism into an existing system without taking the locks apart. 
Standard Shackle В 
Solid (No Finish) = Rectangular lock body 425N95 has a breakaway shackle that can be broken with 
Lock Body a hammer blow for applications where the lock may need 
430,31 to be removed rapidly. 
Vertical Horizontal 
Padlock Lock »СН005Е: Shackle Shackle Shackle Nominal No. of Item 
Body Type Body Finish Lock Body Color Clearance Clearance Dia. Shackle Finish Lock Body Dim. Pins Keyway Type Brand No. 
Standard Shackle 
Boron Shackle Material, High Security 
Covered Laminated Black 1 іп Ain Ysin Chrome-Plated 2%inx2inxtin ^ 6 Pin Accept any OEM SFIC Master Lock _1JAJ8 
Brass No Finish Gold Tin 34 in Win Chrome-Plated 2inx2inxin 6Pin X Schlage Everest and Primus American Lock 430,31 
Brass No Finish Gold 1 54e in 2552 in Yin Chrome-Plated 6 Pin Accept any OEM SFIC Master Lock  1JAK5 
Steel Shackle Material, General Security 
Brass No Finish Yellow 8364 in Hein sin Nano-Protect 2inx2inx%in 5 Pin, 7 Pin ABUS 14J880 
Covered No Finish Black 1% in {in Asin Мапо-Ргоѓесї Зіпх2 Фіпх1іп 5 Pin, 6 Pin nterchangeable Core ABUS 141884 
Covered No Finish Black 1 “ein Te in Әвіп Nano-Protect 2 Фіпх2іпхі1іп 5 Pin, 6 Pin ABUS 141883 
Long Shackle 
Boron Shackle Material, High Security 
Brass No Finish Gold 1 94e in 2550 in Yis in Chrome-Plated 2 inx2inxin 6 Pin Accept any OEM SFIC Master Lock 1ЈАКТ 
Brass No Finish Gold 2in 34 in 36 in Chrome-Plated 6Pin ^ Schlage Everest and Primus American Lock 430J32 
Long Breakaway Stainless Steel Shackle Material, General Security 
Shackle Brass Chrome-Plated Silver Tin 7$ in 3A in — 2inxt^inxiin РП Best 52HK47 
Chrome-Plated Brass — Chrome-Plated Silver 1 vin 76 in — — 7 Pin Accepts Any SFIC Keyway Best 425N95 
Lock Bod Brass No Finish Gold 1 іп Фіп e in = 2inx2inx ^4 in 7 Pin Best 425R06 
y Steel Shackle Material, General Security 
425N95 Aluminum ^ NoFinish Black, Blue, Red 1%in іп Ип Nano-Protett 2inxil?inxiin 6 Pin nterchangeable Core ABUS 03510 
N 
Standard Boron Shackle Covered Steel Lock Body Pad locks 4 faster. 
| miu cr Body = Include 2 keys Weather Tough Laminated 
= Pin tumbler key locking mechanism Steel—Padlocks have chrome rust- 
= Rectangular lock body proofing for strength and longer life. 
Standard Hardened Covered padlocks withstand harsh weather and corrosive Pro Series—Shrouded padlocks 
Steel Shackle environments. Models with BumpStop technology prevent offer superior resistance to cutting 
Solid (No Finish) rotation of the cylinder so the padlock remains locked. by minimizing shackle exposure. 
Lock Body Partially hidden shackle padlocks resist cutting. Locks with 
TARU? rekeyable cylinders provide tens of thousands of key changes. 
Vertical Horizontal KEYED ALIKE | KEYED DIFFERENT 
Lock Body Lock Cover Weather Shackle Shackle Shackle Nominal Lock No. of Item Item 
Finish Material ^ Resistant Clearance Clearance Dia. Body Dim. Pins Rekeyahle Brand Key Code No. | Key Code No. 
Standard Shackle, Boron Material 
WeatherTough, High Security 
Laminated Yes 1%1п Ain Asin sixowinx1in 2 5n Yes Master Lock | 106015 67409 | Varies 67408 
Laminated Plastic Coated Yes 1¥% in 78 in 36 in 5 Pin Yes Master Lock | 106014 67407 | Varies 67406 
Laminated Yes 1 іп Фіп Xin Sinx2inxtin 5Ріп Yes Master Lock | 106012 6T404 | Varies 61403 * 
WeatherTough with BumpStop, High Security 
i .Hi Laminated Yes 155 іп 7% in Asin 4; 1 ;». 9 Pin Yes Master Lock | 106015 4Е261 | Varies 4EZF9 
Partially-Hidden Тале Plastic Coated — Yes  Т%п Amn Ут 9X2 %inx1 ins pin — Yes Master Lock | 106001 4EZG3 | Varies  4Е762 
Boron Shackle j;minated Yes ihin іп Ysin 3inx2inxiin 5Pin Yes MasterLock | 106020 4EZG5 | Varies  4EZG4 
Laminated Standard Shackle, Hardened Steel Material 
Lock Body General Security 
6T414 No Finish — No — — Yin 2іпхі Біпх!іп 4Pin — — = — Varies 1XRU7 
Standard Shackle, Steel Material 
Laminated Vinyl Coated Yes Зд in Vo in in 2іпх1 Біпхііп АРіп No Master Loc 3210 6MCP7| Varies 6MCP5 
4 Partially Hidden Shackle, Boron Material 
Pro Series, High Security 
Laminated _ No % in 7% in TAs in 3inx2^inx tin 9n Yes Master Loc! — — Varies 61414 
Laminated No 3A in % in ¥ in 5 Pin Yes Master Loc = = Varies 61412 
Laminated Plastic Coated Yes % in Ain sin 3inx2inxiin 5 Pin Yes Master Lock — — Varies 67410 
x: No Finish No 3A in % in sin 5inxowinx1in 9 5n Yes Master Lock | 10G018 67415 — — 
No Finish Steel Casing No % in 7$ in 36 in 5 Pin Yes Master Lock | 106017 67413 — — 
No Finish No % in 76 in Yin Sinx2inxtin 5Pin Yes Master Lock | 106016 67411 — — 


Long Shackle, Boron Material 
WeatherTough, High Security : > 5 
Laminated i Yes 2 in 76 in “Ae in ; ; i 5 Pin Yes Master Lock | 106013 67405 = = 
Laminated Plastic Coated — Yos Shin Жіп Win Зілх2іпхіі —5pip — Yes Master Lock | 106202 34265]  — = 
WeatherTough with BumpStop, High Security 


Laminated Plastic Coated Yes 2 V» in Ain sin 3inx2inxiin 5 Pin Yes Master Lock | 106024 4EZG6 — — 
Long Shackle Long Shackle, Steel Material 


Laminated General Security 
Lock Body Laminated Vinyl Coated Yes 2 in Yin Yin 2іпх1 ФіпхТіп 4 Pin No Master Loc 3210 6MCP8{ Varies 6MCP6 
3JZG5 * For additional colors, go to Grainger.com. 
Master. Master, 
Breakaway Single-Post Shackle Padlocks 
= Include 2 keys steel shackles are inacces- 

Shackle Padlocks = General security level sible to cutters once engaged. 
5 5. ud ib » Rectangular lock body Padlocks feature dual-locking 
e efie SEQUI evo | Padlocks have a single-post levers, a hardened steel 
Laminated steel padlocks feature a warded key locking tumbler style shackle, so they fit bottom plate for extra drill Master 


and a special breakaway shackle for emergency access to sprinkler where standard loop shackles resistance, rubber bumpers, 


3HUH9 


shutoff valves and fire hose. Shackle is broken with a hammer blow. | won't Removable hardened and a 4-pin lock tumbler. 

Padlocks are keyed alike and feature a nickel-finish shackle. KEYED ALIKE KEYED DIFFERENT 
Vertical Horizontal Vertical Shackle Nominal Item Item 
Shackle Shackle Shackle Shackle Nominal Lock No. of Key Item Clearance Shackle Dia. Lock Body Dim. | Key Code No. Key Code No. 

Clearance Clearance Dia. Material Body Dim. Pins Code No. 75 in 3e in 1%inx1% 456 3HWK4 Varies 3HUH9 

We in Ye in Yoin бе: 2inx2in  3Pin 229 10176 Ain 36 in inx in — — Varies 3HUJ1 
2in 13^e in %2 in Steel xin 3 Pin 229  4DJR4 56 іп 3s іп 522 3HWK3 = = 

1958 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 

ITI 


SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Padlocks 
Master, Master, 
Biometric Padlock Bluetooth Padlocks 
= High security level = High security level 
= Weather-resistant Padlocks are controlled with an app that uses 
= Rectangular lock body Bluetooth technology to restrict access to property. Standard 
Padlock uses fingerprints to unlock so users They eliminate the need for keeping track of keys or эһаско 
don't need to keep track of combinations or keys. combinations and are commonly used when multiple iod 
Features a chrome-plated boron alloy shackle people need access. They feature a chrome-plated 
and zinc die-cast lock body that resists corrosion. boron alloy shackle and zinc die-cast lock body. 
Padlock holds 10 fingerprints and includes batteries. Vertical Horizontal | 
Shackle Shackle Shackle Weather Lock Nominal Lock Item 
Vertical Shackle Nominal Item Clearance Clearance Dia. Shackle Type Resistant — Body Shape Body Dim. No. 
Shackle Type Clearance Shackle Dia. — Lock Body Dim. No. % in 134e in $5 in Standard Shackle Мо Square 2inx2inx1in 493V57 
Long Shackle 2in T2 in 5inx2inx1 in 56JR45 2in 54e in зіп ^ LongShackle Yes Rectangular 


3inx2inx2in 493V58 


AMERICZIN 
K 


Government Padlocks 


= Standard shackle All key-retaining padlocks feature BumpStop 
= Include 2 keys advanced cylinder technology to ensure the 
= Weather-resistant padlock stays locked. Bodies are stamped 


= Ball bearing locking "US". Meet stringent U.S. Government CID-A- Seld Brass — o nonrekeyadie 


Solid Steel—5-pin rekeyable cylinder and 
nonremovable keys. Included keys are brass. 


cylinder. Additional NSNs available, call 


I , 
703—379. 99 


v 


i - -A- i Steel Lock Bod 
mechanism A-59486 and CID А-А59487 standards, 1-800-GRAINGER (472-4643). Solid Steel д dena y 
including bump-resistance requirement. Lock Body oron Shackle 
i i i Boron Shackle with Chain 
Lock Vertical Horizontal Nominal KEYED ALIKE {KEYED DIFFERENT 6DPX9 6DPY2 
Body Lock Body Shackle Shackle Shackle Lock Includes Key Item Key Item 
Material Finish Clearance Clearance Dia. Shackle Finish Body Dim. Chain Retaining) Key Code Мо. Code No. 
Boron Shackle Material, High Security 
Steel Zinc-Plated 1%in Min еіп ChromePlated » yin No ves | МЈ81822/ ppyg Манес GDPY1 : 

Steel Zinc-Plated Yin Ип Viein Brass inxiin — No No — 3I, — = Solid Brass 
Steel Zinc-Plated 1 іп 34 in 91е in Chrome-Plated Yes Yes = — | Varies 6DPY2 Lock Body 
Brass Shackle Material, General Security Brass Shackle 

т 
Brass NoFinsh 1[п Жіп уіп Chrome-Plated үт мо Yes | 0034823 6DPYO | Varies 6DPY3 6DPYO 


Partially Hidden Shackle Stainless Steel 


Disc Lock Body Padlocks and Hasps 


a Include 2 keys, except 4YH18 includes 1 key a Pin tumbler key locking mechanism 
= Weather-resistant = Round lock body 


Vertical Horizontal KEYED ALIKE |KEYED DIFFERENT 
Shackle Shackle Shackle Body ^ Body Body No. of Key Key Шет Key Item 
Clearance Clearance Dia. Width Dia. Thickness Pins Retaining Brand Code Мо. Code No. 
Stainless Steel Shackle Material, General Security 
395. in ain Yin 2%in 2%in 172іі  5Pin Yes ABUS 113 3TMN8| — — 
Yes in 2542 in Yin 2%in 2%in 1%2in 5 Pin Yes ABUS 123 3TMN9 — — 
4¥%a in 252 in %п 2%in 2%in 1 ein 5 Pin Yes ABUS 198 3TMP1 — — 
4¥%a in Sein Yin 2%in 2%in 17ein  5Pin Yes ABUS — 3AY5$*| — — 
4364 in 280 in Yin 2%іп 2%in 1%2іп 5 Pin Yes ABUS — — Varies ЗТММ7 
3% in "| in Asin 2%ain 2%in 1Yein АРіп Yes ABUS 113 3TMN6 | Varies ЗТММ5 
“Ac in 3954 in Yin 2Yain  2in Tin 4 Pin Yes ABUS 113 3TMN4 | Varies 3TMN3 
Steel Shackle Material, General Security 
4 in ба in zin 3%2in 3 иіп 1 Zein 6 Pin Yes ABUS 113 3TMP7 | Varies | 3TMP6 
Jea in Sein Yin 2%in 2%in din  5Pin Yes ABUS 113 3TMP3 | Varies ЗТМР2 
4¥%a in 252 in Әйіп 2%іп 2%in  194in 5 Pin Yes ABUS 123 3TMP4 — — 
Yas in 255p in Yin 2%in 2%in 1%e6in 5 Pin Yes ABUS 144 3TMP5 — — 
Тә in Wein Asin 2%ain 2%in 1Yein АРіп Yes ABUS 28  6WNYA| Varies 6WNY5 
Ve in “аі. Жіп 2%in 2%in 1%ein  5Pin Yes ABUS 303  5JKP5 | Varies — 5JKP4 
Ts in Sin Yin 2%in 2%in ein  5Pin Yes ABUS —  3XWY6*| — — 
іп Hain zin 3 іп 334in 1%sin 6 Pin Yes ABUS 131 3TMP9 | Varies  3TMP8 
іп Эд in Rin 2%in 2%in % in 4 Pin No Master Lock) 501 4YHi8f| — — 
% in 34 in Yin 2%in 294in 9in 10Ріп Yes ABUS 1341 3TMJ6 | — — 
Mfr. Item 
Description Max. Shackle Dia. Наѕр Length Наѕр Width Hasp Height Brand Model No. 
Disk Padlock Hasps with Shackle Shield 
Double Hinge Ms in 7 Үзіп 2 %e in ГАГА ABUS 140/190 3MPJ2 
Straight Ag in 434 in 2 91e in 434 in ABUS 140/120 ЗМРЈЗ 


* Pkg. of 2. 1 Use master key K1. 


Hidden Shackle Steel Lock 
Body Padlocks and Hasps 


= Include 2 keys Hidden Shackle Padlocks— 
= Weather-resistant Hockey puck-style lock design 


Hasps for Hidden Shackle 


Master, ANERIAN 


Padlocks—Shrouded steel hasps 


Master. 


These solid (no finish) padlocks have a disc shape 
that helps prevent it from being forced open. 
Partially hidden shackle protects against cutting and 
smashing. 


Disc Padlock Hasps—Specially designed with a 
hardened steel loop to make the lock more resistant 
to cutting. 


Steel Shackle 
4YH18 


Stainless Steel 
Shackle 
3TMN7 


Double-Hinge Hasp 
3MPJ2 


С“ 


Solid (No Finish) Chrome-Plated 


= Pin tumbler key locking mechanism completely surrounds the protect locks from physical attack. Lock Body Lock Body 
» Round lock body shackle for high-security pry — Installation hardware not included. 2580685 Н 
Key-retaining padlocks feature а 6-pin 219 Cut resistance. M UE E AS Wess 
rekeyable cylinder. р 5 D ЖЕТТІ 

Lock Vertical Horizontal KEYED ALIKE | KEYED DIFFERENT ШІ 

Body Security Shackle Shackle Shackle Shackle Locking Body Item Item = 

Finish Level Clearance Clearance Dia. Material Bolt Dia. Width Brand Key Code Мо. (KeyCode Мо. Item 
Hidden Shackle Padlocks H W Brand No. 
No Finish i fin —1?Y»in іп Boron %in  2%in  MasterLock | 410K959 48RG86| Varies 48RG85 Hasps for Hidden Shackle Padlocks 
Chrome- security 1%2in 12%in Жі ЫК yin 27% in American Lock| 287875 488688 Varies 488087 ie 8% American Lock pies 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 
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SECURITY 
Padlocks 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. E 


Dial Combination Padlocks Master. 


= Stainless steel Padlocks restrict access to property and open by turning a dial to the correct 
round lock body combination. They don't require users to keep track of a key. They are 

= General security commonly used in schools, gyms, and health clubs. Master Lock hardened 

= 3-digit, single preset steel shackle padlocks offer BlockGuard antishim technology, which blocks 


() 
Ш 


а 


Tu combination shim tools from opening the lock. 
Vertical Shackle Horizontal Shackle Lock Dial Body Body Body Item 
Clearance Shackle Clearance Dia. Body Color Color Width Dia. Thickness Brand No. 
Standard Shackle 
Hardened Steel Shackle Material 
б 1 Y in 191 in % in Silver Black  17&in 1%in Ain Master Lock 6Х694 | 
Standard Standard Long steel AN ie Material Te in 35 in Silver Black — 175in 1%in 34 in Master Lock 4Е7М5 
Hardened Steel Shackle Hardened Yain in Yoin Silver Black 2in Zin in = 1XRW5 
Steel Shackle 1XRW5 Steel Shackle Te in Te in Jis in Silver Black — 19win 1%sin 1%sin ^ Masterlock 536168 
6X694 3HWJ1 Long Shackle Е 
Hardened Steel Shackle Material 
Tin 19/6 in % in Silver Black — 17sin 1%in % in Master Lock ӘНІН 
2 in pe in 35 in Silver Black 1%in 1%in 3A in Master Lock  3HWJ2 


* Pkg. of 2, both padlocks have the same combination. 


Master, 


Key-Controlled Dial Combination Padlocks асыла 
» Stainless steel round lock body Master Lock hardened steel shackle padlocks offer BlockGuard 

» General security antishim technology—a unique flat latch technology that blocks 

» 3-digit, single preset combination shim tools from opening the lock. Locks have the same key as 
Padlocks open by turning a dial to the correct combination traditional combination lock. 3HWJ5 uses a combination that 

but can also be opened with a key if a user forgets the is easy to remember and dial; ideal for people with disabilities. 
combination. They are commonly used in schools. Control 1D569 boron shackle features dual ball-bearing locking mecha- 
keys are sold separately and must match the control key nism. Double-armored stainless steel body with fully recessed 


Standard Standard Code specified by the padlock. dial resists knock-off attempts. 
Boron Hardened Vertical Horizontal Lock 
Shackle Steel Shackle Shackle Shackle Shackle Lock Body CHOOSE: Body Body Body Item 
1D569 1D573 Clearance Clearance Dia. Body Finish Color Dial Color Width Dia. Thickness Control Key Code Brand No. 
Standard Shackle 
Boron Shackle Material 
а Тіп 196 in isin Chrome-Plated Silver Blac 2%ein 2%ein Mein V70 Master Lock 1569 
т Hardened Steel Shackle Material 
/ % in Te in Y5in  Chrome-Plated Silver Blac їйїп T7bin Я \/660 Master Lock 10573 
Random for new install, 
¥% in 1916 in 95 in Chrome-Plated Silver Blac! 1%in 1%in — %in specify when ordering Master Lock 41103 
if existing system 
=! 3 in TA in Y&in  Chrome-Plated Silver Blac 17&in 1Йі Hin V660 Master Lock 3HWJ5 
Po 3i in 1916 in Y&in  Chrome-Plated Silver Blue їйїп THin “in V660 Master Lock 483N13 
і Steel Shackle Material 
Á “іп “ып Жіп ^ ZincPlated Black lack, Blue. Green, әр жіп 1%sin 507A ABUS 63498 
Long Shackle 
Hardened Steel Shackle Material 
Tin 19/6 in ¥%2in  Chrome-Plated Silver Blac 1 іп 1%in іп V660 Master Lock 3HWJ3 
Standard Long 2in re in ә in Chrome-Plated_ Silver Blac 1%in 1%in Ain V660 Master Lock 3HWJ4 
Steel Shackle Hardened Item Item 
Blue Dial Steel Shackle Compatible With Lock Part Number Brand No. Compatible With Lock Part Number Brand No. 
G3498 3HWJ3 Key-Controlled Dial Combination Padlock Control Keys Custom Key Code Dial Combination Padlock Control Key 
1D569 Master Lock 4B365 4T103 Master Lock 5T117 
10573, 3HWJ3, 3SHWJ4, 3HWJ5, 483N13 Master Lock 4B366 
142327, 142328, 142329, 147330, 5JKU7 ABUS 5JKU8 
да i inati Master, ŒD CEL 
| Scrolling Combination Padlocks fo GUD — — 
-——— ы = General security = 4-digit resettable combination, except 147331 has а 3-digit combination 
2 wes a Padlocks open by turning a scrolling mechanism to the correct combination. They secure access 
(2 А to property and don't require users to keep track of a key. These padlocks are commonly used оп 
ат construction equipment, industrial storefront and business gates, and utility boxes. 
| Vertical Horizontal Lock 
Shackle Shackle Shackle LockBody Body Dial Dial Body _ Body Item 
Clearance Clearance — Dia. Material Color Color Location Security Level Width Thickness Brand No. 
Standard Shackle il 
oron Shackle Material 
Standard Standard {rsin Mein Yein 2іпс Die-Cast Black Silver Bottom — High Security 2 йіп 1 йіп Master Lock 6MCR2 
Stainless Steel Steel Shackle Tsin sin | іп Brass Gold Silver Bottom High Security 2 іп 1 йіп Master Lock 6MCRO 
Shackle 142331 Hardened Steel Shackle Material 
5JKW7 Tin Tin 3e in Brass Gold Gold _ Bottom General Security 2 іп tsin Master Lock 10172 
1in lin sin 2іпс Die-Cast Black Gold Bottom General Security 2 іп Tin Master Lock 6JD54 
a Tin Tin Зв in Brass Gold Gold Войот General Security 2 іп Tin Master Lock 33RL40 
Stainless Steel Shackle Material 
1 ә in Tin Je in Brass Gold Gold Bottom General Security 2 & in — 54e in ABUS 14J895 
Tsin Tin Asin Stainless Steel Silver Silver Bottom High Security 2%⁄4in sin Master Lock 5JKW7 
Steel Shackle Material 
5964 in s in Ysin Zinc Die-Cast Silver Silver Front General Security 1 2752 in 464 in ABUS 142331 
12 in 196&in esin Zinc Die-Cast Silver Silver Front General Security 2 Vain %4 in ABUS 147332 
i Tin Tin 1964 in Steel Silver Black Bottom General Security Zin ^ 5v&in CCL 36JH48 
Partially Hidden Shackle 
Boron Shackle Material 
Tsin — sin 36 in Brass Gold Silver Bottom High Security 2%in 1%4in Master Lock 38W807 
Long Shackle 
2Vein 156 іп ¥ in Brass Gold Silver Bottom High Security 2 йіп 1%4in Master Lock 6MCR1 
Hardened Steel Shackle Material " " " " x 
i -Hi 2 Жіп 1in Ye in Brass old old ^ Bottom General Security 2in Yin Master Lock 10173 
pies Fay ona erena 2 іп Tin Ae in Steel Silver Silver Bottom General Security 2in 1%in Master Lock 33RL35 
2 in lin Зв іп Вга55 Gold Gold Войот бепега! Security 2 іп Tin Master Lock 33RL41 
38W807 1U173 Stainless Steel Shackle Material 
2V in Тіп Js in Brass Gold бой Bottom General Security 2 in Tin ABUS 141896 
2% in Tin Зв in Brass Gold Gold Bottom General Security 2 іп i%6in Master Lock 5JKW8 
1960 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Padlocks & Specialty Locks 


* 


Master, 


Key-Controlled Scrolling Combination Padlocks 


= 4-digit resettable combination = General security 

Padlocks open by turning a scrolling mechanism to the correct combination but can also be opened using 
a key if a user forgets the combination. They are typically used in schools. Control keys are sold separately 
and must match the control key code specified by the padlock. 


T 


shackle inm Shackl Dial Dial Lock Bod Body Bod Bod Control It сла 
ackle ackle ackle ia ia ock Bo 0 0 0 ‘ontro em 
Clearance Clearance — Dia. Color Location Material Calor Width Thickness Key Code Brand No. Hardened Standard Long Hardened 
Standard Shackle Steel Shackle Steel Shackle Steel Shackle 
Hardened Steel Shackle Material 4НҮ70 149899 3KJJ2 
lin Tin sin (000 Воот Brass Gold 2in Te in P569 Master Lock 4НҮ70 Compatible With Item 
Steel Shackle Material Lock Part Number Brand No. 
$364 in 2% in 1%41п Silver Side 2іпс Die-Cast Black 14%4in Эіп АР050 ABUS 142899 Control Keys 
Long Shackle 4HY70 Master Lock 4HY71 
Hardened Steel Shackle Material 14J899 ABUS 16P022 
2 Ain tin 34e in Gold — Bottom Brass Gold 2in 196 in P225 Master Lock 3KJJ2 3KJJ2 Master Lock 3JYV7 


Master, 
Luggage Padlocks 


= Standard shackle = General security = Resettable 


Padlocks secure access to personal property in luggage, briefcases, 
and travel bags. They open by turning a scrolling mechanism to the 
correct combination, and they don't require a key. 2RUF9 Password — MÀ 
Plus uses letters, numbers, and symbols for custom passwords. Password Plus TSA-Accepted Steel Shackle Standard Steel 


E 4 " Hardened Steel Steel Square Gold Rectangular Shackle 
38W808 and 381/810 are TSA approved and have a side window Shackle Lock Body Lock Body Rectangular Black 
for viewing the combination, so TSA screeners can inspect and Cylindrical Lock Body 38W810 1XRW6 Lock Body 
relock baggage without damaging the lock. 2RUF9 4FG14 

Vertical Shackle Horizontal Shackle Dial Dial Lock Body Lock Body No. of Item 
Clearance Shackle Clearance — Dia. Color Location Padlock Body Shape Material Body Color Body Width Thickness Digits Brand No. 
Hardened Steel Shackle Material 
1 іп 138in V in Black Front Cylindrical Zinc Die-Cast Silver 2 in lin 5 Master Lock — 2RUF9 
Steel Shackle Material 
3A in vein % in Silver Side Square Zinc Die-Cast Silver 1 віп % in 3 Master Lock 38W810 
Эд in Ms in Ys in Gold Side Rectangular Brass Gold 1 3 in 38 іп 4 — 1XRW6 
7 in % in Ya in Silver Side Rectangular Aluminum Silver 1%віп %e in 4 Master Lock 6MCR4 
% in 38 in Ys in Silver Side Rectangular Zinc Die-Cast Black 1%ein Yo in 3 Master Lock 4Е616 
1s in іп Ys in Silver Side Rectangular Zinc Die-Cast Black 1316 in ¥ in 3 Master Lock 4FG15 * 
Wie in ¥ in Vein Silver Side Rectangular Zinc Die-Cast Black 134e in ¥% in 3 Master Lock 4Ғ014 
5%4 in 23a in Vs in Silver Side Rectangular Aluminum Black 5/64 in 1% in 3 ABUS 5JKR8 
6364 in 3964 in 1364 in Silver Side Rectangular Aluminum Red 13964 in Te in 4 ABUS 5JKUA 
lin %e in Ys in Silver Side Rectangular Aluminum Silver 1 316 іп V in 3 Master Lock GMCR3 
1 in ys in Vs in Silver Front — Rectangular w/Rounded Corners Zinc Die-Cast Blue 1% in Ya in 3 Master Lock 38W808 
* Includes 2 padlocks. 


Master, Cable | Lock 
Cable Locks, Security Cables, and Security Chains 


Cable Locks—Flexible cables wrap around equipment and an Braided steel wire cable has looped ends for use with U-locks 
anchor point and lock with a key, combination, or both. They or padlocks. Vinyl coated. 

are used with items that cannot be secured with a padlock. 
Vinyl coating helps prevent scratching. 6JD76 and 6JD75 have 
integrated locks. 


Security Chains—Tough chains are secured with a padlock to 
restrict access to high-value items. They are enclosed in a nylon 
sleeve that protects the chain from damage. 

Security Cables—Flexible cables wrap around large or bulky 
items like fences and are secured with a padlock. 3NY54 

and 3UU68 Python patented locks hold cable at any position. 


Removable Steel Shackle Padlock—U-shaped lock has 
double-locking hardened steel removable shackle, heavy-duty 
cable and chain, and 7-pin tubular cylinder. 


Cable Cable Weather Key Item Pkg. жейденің 
Cable Lock Type Length Diameter Cable Material Resistant Type Brand No. Qty. 
Cable Locks 6JD72 
Fixed Length Cable Locks 6ft % in Braided Steel Yes Different Master Lock 3NY54 1 
Fixed Length Cable Locks 6ft Ye in Braided Steel Yes Alike Master Lock 3UU68 1 
Fixed Length Cable Locks 6 ft 36 in Braided Steel Yes Different Master Lock 6JD76 1 
Fixed Length Cable Locks 5ft 36 in Braided Steel Yes Combination Master Lock 6JD75 1 
Fixed Length Cable Locks 6ft sin Braided Steel Yes Alike Master Lock 4EZN6 3 
Adjustable Length Cable Locks 6ft 2%a in Steel No Different ABUS 19YM73 1 
Adjustable Length Cable Locks 6 ft 2а in Steel No Different ABUS 19ҮМ75 1 
Cable Cable Cable Cable Weather Item Chain Chain Chain Chain Weather Item 
Style Length Diameter Material Resistant Brand No. Length Diameter Material Finish Resistant Brand No. 
Security Cables Security Chains 
Coiled 72 іп 36 іп Steel Yes Master Lock — 6JD72 2ft Ys in Steel Zinc Yes ABUS  3PCE4 Security Chain 
Coiled 72 іп Yin Steel Yes Master Lock 38W814 2 ft s in Steel Zinc Yes ABUS  3PCE5 3PCE4 
Coiled 180 in 36 in Steel Yes Master Lock 381/815 2 ft 36 in Steel Zinc Yes ABUS ЗРСЕб 
Straight 8 ft Js in Steel Yes ABUS 142344 2ft Ye in Steel Zinc Yes ABUS ЗРСЕТ 
Straight — 6 ^ft ain Steel Yes ABUS 142345 10 ft ДШ Steel Zinc Yes ABUS ЗРСЕД Removable 
Straight — 1698 2%4іп Steel Yes ABUS 142346 10 ft Ys in Steel Zinc Yes ABUS ЗРСЕ5 Steel Shackle 
Straight — 3234 ft ain Steel Yes ABUS 142347 10 ft ¥ in Steel Zinc Yes ABUS ЗРСЕб 
10 ft іп Steel ^ Zinc Yes ABUS  3PCF7 Padlock 
Body Shackle ^ Vertical Shackle Horizontal Shackle Shackle Weather Key Item 6JD74 
Body Height Width Thickness Clearance Shackle Clearance Width Diameter Resistant Type Brand No. 
Removahle Steel Shackle Padlock, General Security 
2'%ein 3 %віп 1% 2in 155 in 156 in Ve in No Different _ Master Lock 6Ј074 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1961 


SECURITY Scan. Order. Done. [= B 


Hasps Details on page A1. 


High-Security File " T 
Cabinet Bars = G аша 


Я қ x L Item 
File cabinet bar features a silver __ (in) . No. - 
powder-coated finish and a built- 12 3MPK3 
in spring-loaded hinge. The bar 20 pube 
accepts shackles up to %46" dia. All — ^ 46 3PCDi- 
mounting hardware is included. 56% 3PCD2 


#7. 


git: 
A 


Corner Hasps 


T аж В. For applications with an inside or outside 90? corner. 
Max. 
al Shackle Item 
d y Finish L w Dia. No. 
3in 1%in 1RBK3 


Ke 
A Zinc 7А іп 
А Zinc 4V»in 1%in “ein 1RBK6 
* B Galvanized Steel 7 ^in 1%in ‘ein 1RBH4 
Adjustable Staple Hasps B Zn  7%in 1%іп Wein 4РЕ48 
C Zinc 494in 1¥in “sin 3HUJ7 
Ideal for doors that are warping or sagging. 
Max. 
Shackle Item 
Key Hasp Finish L М Dia. No. 
A Galvanized Steel 37 1%" віп 1RBG7 
A Galvanized Steel 47 1%" віп 1RBG8 
B Zinc 3” 1” віп 4РЕЗ9 
В Zinc 40" 1W' віп 4PE41 
B Zinc 6" 1%" — "ein 4PE43 
B Natural 3” 1^ віп 4PE34 
B Natural 40" — 15 віп 4PE35 
B Steel 6" 1%" віп 4PE37 


For use around curves, angles, and where doors do 
not close flush. 


Max. 
Shackle Item 


. Key Finish L w Dia. No. 

= Д J A Chrome 4 %in Tin sin 3МРН4 
Fixed Staple Hasps je ше A Стоте 5%in 1%in Жіп ЗМРН5 
. : ішіледі В Chrome 7%in 1%in іп 3MPH6 
For flush-closing doors, gates, and cabinets. B. B Chome  9in  13iin in ЗМРНТ 
D Zinc 3in 1%in sin  4PE46 
D Zinc 4%in Yin esin  1RBP7 

E 


6 Yin Vb in s in 4FG17 


Max. G 
Shackle Item E 
Key Finish L М Піа. Мо. 


a Zinc 
Fixed Staple Hasp H 
A Bright Stainless Steel З ^in 1 іп "sin  3TJN1 Rotating Eye Hasps 
A Bright Stainless Steel 4⁄2in_1%2in_1%s4in ЗТЈМЗ -- А 
А Bright Stainless Steel біл 2in Sin 3TJNe | Prevent twisting of eye with pry bars. — 
C Zinc 2in esin Фвіп 147366 Мах. ! 
Е Brass 2%in 1%in %2in ^ 4PE29 ВА Shackle Нет 
F Steel зїї 1%in sin  3MPJ5 Key ЕЕ Finish L wW Dia. No. 
i Жіп 1Win wi ating Eye Hasps : 
E MET Steal ЕДІ 1 f in ee ШЕП А Bright Stainless Steel 3%in 1%in ‘Yasin 3TJN2 A 
F Steel 4%in 1%in Yein ЗМРЈТ A BrightStainless Steel 4 ^in 1Y2in иіп 3TJN4 ч 
F Steel 5%in 1%in Win 3MPJ8 A Bright Stainless Steel біп 2in 196.in  3TJN7 É Д 
Е Steel 6in 1%in Yin 3MPJ4 B Bright Stainless Steel 1°%ain "sin ^ !Vein 3TJL8 КЕЛ 
б Chrome 2594in 34in Yin  3MPH2 В Bright Stainless Steel 1°%2in іп ^ !Vein 3TJL9 
G Chrome 3%in 1in еіп 3MPH3 B Bright Stainless Steel 29V&in 1 ein іп 3TJN8 
H Stainless Steel 7%in 2%cin Asin 3MPJ2 B Bright Stainless Steel 2%cin ‘ein '%ain 3TJNS 
H Stainless Steel 434in 2%cin Asin 3MPJ3 B Bright Stainless Steel 3 '%cin 12%4in sin 3TJL6 
| Bright Stainless Steel 2 «іп 76 in = 3TJN9 B Bright Stainless Steel_4 232 іп 13/6: in iin 3TJL7 Е 
| Bright Stainless Steel 2 199 in “шіп — —  3TJP1 р Galvanized Steel AT Tin Ain Ud Locking Hasps 
| Bright Stainless Steel 2 6364 in 1 9&4 in — ЗТЈР2 alvanized otee! ІП 21П 2 in 
J : Chrome 4in Tin Yein  3MPJ8 E Zinc З/п 1%in іп 4РЕЗ1 | Locking mechanism is available in 
J Chrome 494in 1 віп “sin  3MPK1 E Zinc Albin 1%in іп АРЕЗ2 inati 
= Zinc Tein Tin Win ЧАВНУ E Zinc біп iyin іп АРЕЗЗ combination or key lock styles. 
= Zinc 1%in 1%in Vin 18ВЈ1 г, а Zinc бі 2і іп 1RBN6 Item 
F Zinc 2Win 1%in Yin 4PE30 Ixed Eye На5р5 Key Finish L w No. 
F Zinc 4Уіп 1%in Yin  4PE45 F Steel 6in 2'Увїп Увіп 6Х700 | Combination Hasp 
Fixed Staple Replacement Eye Rotating Eye Hasps A Zinc біп 1 in 1ВВР5 
- Zinc lin 1%ain !V»in 4РЕ47 G BlackPowderCoated З іп 1'%in віп  1RBP3 | Key LockHasps 
Rotating Eye Hasp Fixed Eye Hasps ES B Zinc З іп 1 in 1RBJ9 * 
F Zinc 3%in 1%in Yin 4РЕ44 E Brass 1%in yin sin 1RBF6 B Chrome 4%in 1%in 4РЕ49 * 
E Brass 3¥%in 100 sin 1RBF8 | * Keyed different. 
1962 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Cam Locks 
rr 

coma. E 

Cam Locks E сро \ ur IDE Body 

= Include 2 keys 5EKU1 1XTB9 


= All locks have straight, offset cams 

= General security level 

= Include mounting hardware 

Keyed cam locks have an attached arm, or cam, that rotates 
to lock doors and drawers. They open with a key and secure 
access to file cabinets, desks, display cases, and vending 
machines to prevent theft or unauthorized use of the contents. 
Keyed Alike—Locks can be accessed with the same key. 
Lock cores are the same key code. 


Keyed Different 
Nickel Lock Body 


Master Keyed 
Brass Lock Body 


Keyed Different—Locks can only be accessed by one 5EKP5 5ELCO 
unique key. Multiple key codes are provided. 
Master Keyed—Locks can only be accessed by one unique 
key or a master key. Locks use master key code D8799 
(Grainger part 4ТҮН5). 
For Material Mounting — Latching No. of » CHOOSE: Item 
Thickness Hole Dia. Distance Straight Cam Dim. Offset Cam Dim. — Unlock Turn Direction Pins Brand Key Code No. 
‘Keyed Alike 
Brass Finish, Disc Tumbler 
ба in Эд in s in Clockwise 5 CompX National САТЗА, C415A D3729 
19 ба in E) in Ес іп Clockwise 5 Comp Nationa SIEN PERI 
% in ^ in ^e in ; ; ; i ockwise 5 ompxX National 413A БЕ 
in Hin Yen | ^in LX98inW 1 win Lx% in W ockwise 5 CompX National C346A, C390A, C415A, 0642А D3733 
1 іп 3A in 1%”cin Clockwise 5 CompX National C346A, C413A D3734 
17s in 34 in 1 2952 in ‘Clockwise, Counterclockwise 5 СотрХ National C346A, C413A, C420A D3735 
- Chrome-Plated Finish, Disc Tumbler 
35» in 34 in Tin Counterclockwise 0 = C413A, C346A D2955 
10 шш. meme |] = "i im г. 
áo in ^in ^in ! А ! А ounterclockwise — i Г 
TYein Xin — Тий | “in Lx %inW 1% in Lx 96 in W—— Counterclockwise 0 = САТЗА, C346A, C415A D2958 
19$ in A in 2 in Counterclockwise 0 — C413A, C346A, C415A D2959 
17 in 34 in 2 Vain Counterclockwise 0 = САТЗА, C346A D2961 
 Chrome-Plated Finish, Pin Tumbler 
1964 in 3%a in 5y& in апі TinLx%inW Counterclockwise 0 = MOT TXRY4 
1364 in Yin 3iin Clockwise 7 = T0001 1XRZ4 
Áo in % in 1946 in Clockwise 7 = T0001 1XRZ5 
5s in 3A in Tsin 1Y6inLx94in W 1 Y6in Lx 4 in W Clockwise 7 — T0001 1XRZ6 
295 in % in 196 in Clockwise 7 = T0001 TXRZ7 
196 in іп 1s in Clockwise 7 — T0001 1XRZ8 
Nickel Finish, Disc Tumbler 
ба іп % іп Á in Clockwise 5 CompX National C346A, C390A, C413A, C415A, C642A, C205A D3736 
1564 in, 1916 in 3i in Hin Clockwise 5 CompX National ОБА, РЗА, PUE CATA, C420A D3737 
КШ КШ ИШЕ yinLx%inW1 winLx%inW Clockwise 5 СотрХ National СОА, C642, CUBA, СОБА 03738 
7$ in Эд in 1 еіп Clockwise 5 CompX National 0346А, C390A, C413A, C415A, С420А, С642А, C205A 03739 
1 Үзіп A in 1 віп Clockwise 5 CompX National C346A, C390A, C413A, C415A, C420A, C642A, С267А 03741 
17 in 34 in 12% in ‘Clockwise, Counterclockwise 5 СотрХ National C346A, C390A, C413A, C415A, C420A, C642A D3742 
Powder Coated Finish, Disc Tumbler 
5» in A in Tin Counterclockwise 0 = C413A, C346A, C415A D2964 
1 V in A in 1A іп Counterclockwise 0 — C413A, C346A D2965 
% іп Ain lin 1%inLx%inW1%inLx%inW Counterclockwise 0 = C346A 1XTB9 
13$ in A in 2 in Counterclockwise 0 — C413A, C415A D2966 
1 776 in Min 2 ain Counterclockwise 0 — C346A, C415A D2967 
Powder Coated Finish, Pin Tumbler 
1964 in Зуб in 5y& in  *¥esin Lx ¥%inW TinLx%inW Counterclockwise 0 — M01 TXRY5 
DRYER 
rass Finish, Disc Tumbler 
ба іп % in As in Clockwise 5 CompX National Varies БЕКВ5 
Hin 3i in 1576 in Clockwise 5 CompX Nationa Varies 
17e in Yin 1%ріп 1 іп хв іп 1 in Lx% in WClockwise, Counterclockwise 5 CompX National Varies 5ELA3 
1 іп 3A in 16 їп ockwise 5 CompX Nationa Varies 
7$ in in 19 in Clockwise 5 CompX National Varies 5EKV3 
 Chrome-Plated Finish, Disc Tumbler 
35» іп Yin Tin Counterclockwise 0 = Varies 1ХТЕ9 
ha in ЕШ 1 А in Coun erclockwise 0 = m 
42 in ^ in 1 іп Yi 5A i Hi i ounterclockwise 0 — aries 1XTF2 
1 Vi in % [п Tain 1 Ain x%inW 1% in Lx 96 in W Counterclockwise 0 = Varies 1XTF3 
19$ in % in 2 in Counterclockwise 0 = Varies 1ХТРА 
1 e in Зд іп 2% in Counterclockwise 0 — Varies 1XTF5 
_Chrome-Plated Finish, Pin Tumbler 
1964 in 34 in Зд in Clockwise 7 = Varies 1XRY8 
W in in Tsin 19Y6inLx94in W 1 Y6in Lx ain W Clockwise 7 = Varies 1XRZ1 
1 9% in Зд іп 1 ив in Clockwise 7 E Varies 1XRZ3 
Nickel Finish, Disc Tumbler 
Ta in % in 7А in Clockwise 5 CompX National Varies БЕКР5 
E in n in E? in Clockwise 5 [отр Na ional Varies mE 
біп ^in hs in ! А | А ockwise ompX Nationa aries 
17s in 3A in Tin |n LX96In W Yin Lx in W Clockwise, Counterclockwise — 5 CompX National Varies 5EKZ3 
1¥%in A іп 19 in Clockwise 5 СотрХ National Varies 5EKX5 
Ain Ain 19 in Clockwise 5 CompX National Varies БЕКИЗ 
Powder Coated Finish, Disc Tumbler г - " " 
? in ^ in 1%in i A А i ounterclockwise = aries 1XTF8 
11% in Ain Zin 1 in Lx% in W 1% in Lx% in W Counterclockwise 0 — Varies 1ХТ62 
Master Keyed 
Brass Finish, Disc Tumbler гй СЕК " г SERT 
біп 4 іп (CX i | ү т ockwise ompX Nationa — 
1776 іп 34 in Tan | хт 1 пхп W Clockwise, Counterclockwise 5 CompX National — 5ELCO - 
Nickel Finish, Disc Tumbler 
7f in Yin Asin Clockwise 5 CompX National = 5EKR4 
Ум in un in Cockwise 5 CompX National = T 
віп 4 in ^e in А А А i lockwise 5 ompX National = БЕКХ0 
% in 3i in Теп 1 ein Lx*sinW 1 %inLx% inW ockwise 5 CompX Nationa — 
135 in M in 17s in ockwise 5 CompX National — 5EKY4 
Tsin Ain 12% in ‘Clockwise, Counterclockwise 5 CompX Nationa — 
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SECURITY 
Cabinet & Drawer Dead Bolt Locks, Key Clips, Rings & Blanks 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Л 
Keyed-Alike 
1XRX3 
Keyed Different 
4TYF2 
For 
Material Mounting Mounting Throw Lock 
Thickness Style Hole Dia. Length Orientation 
Keyed Alike 
Chrome-Plated Finish 
Жіп Rim Тіп — Vertical 
Жіп Rim % in — Vertical 
Ain Rim 34 in — Vertica 
%e in Through Hole Ain Жіп — Horizontal Left 
1 іп Rim % in = Vertica 
136in Rim Жіп - Vertical 
T%in Rim Ain = Vertica 
1 in Rim Эд in — Vertica 
Тиіп Rim 3i in — Vertica 
Keyed Different 
Brass Finish 
16s in hrough Hole % in Үзіп — Horizontal Left 
s in Through Hole 75 in Ae in Vertical 
Chrome-Plated Finish 
Te in Through Hole Тіп ТИ» in Vertica 
16s in hrough Hole % in Y&in Horizontal Left 
Master Keyed 
Brass Finish 
16 in hrough Hole 7 in Тудо in Vertical 
16s in hrough Hole % in Әйіп Horizontal Left 
Chrome-Plated Finish 
Ts in hrough Hole Ain 1% in Vertical 
16 in hrough Hole 7 in Үзіп Horizontal Left 
16s in hrough Hole % in Ae in Vertical 
= 7 Twist Socket 
Lock Lock 
ты леа 
Sleeve 
! "di y 
4 
$ 4 7 
ЖЕ. 
“4... s ri 
2 ә 
Nickel-Plated Nickel-Plated Snap-On 
Beaded Chain Steel Double Hook 
2YB23 100 ft. Spool 
( 
i Wrist Coil “ Large C-Clip 
20KR18 k Carabiner 
Nickel- Brass 
Plated Finish 
No. of Mfr. Item Pkg. 
Lock Manufacturer Pins Model No. Qty. 
American(R) — 1653-AM4 2GVK8 1 
American(R) 5 1045-АМЗ 1GAP4 10 
Arrow(R) 5 1179-AR1 16AT3 10 
Arrow(R) 6 1179A-AR4 1GAU1 10 
Best(R) УА A1114A-BE2 1GAR5 10 
Best — TATE1 122007 50 
Best? — 1A1J1 122010 50 
CCL(R) 5 $1000V-C068 26VJ4 10 
CELE 6 1000V-C026 3EMP6 10 
Chicago(R) 5 1041G-CG1 3EMP4 10 
Chicago(R) 5 1041T-CG16 1GAP5 10 
Chicago(R) 6 101AM-AP1 1GAP3 10 
Chicago) 6 102AM-AP2 1GAT2 10 
Chicago(R) 6 103AM-AP3 1GAT1 10 
Chicago(R) 6 104AM-AP4 1GAR7 10 
Corbin 6 A1001AH-CO91 ЗЕМР5 10 
Corbin 5 1003M-C0106 1GAK3 10 
Corbin 6 А1001ЕН-С088 — 16GAT7 10 
Corbin 6 A1011-L4 26VJ2 10 
Dexter(R) 6 D1098B-DE2 26VJ7 10 
ESP 5 1502 ЗЕМР8 10 
Falcon(R) 6 A1054WD-FA3 TGAP6 10 
Fort(R) 6 L1054G-FR2 2GVK2 10 
* Brass finish. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Cabinet and Drawer 
Dead Bolt Locks 


These locks secure cabinets and drawers 
to prevent theft and unauthorized use of 
the contents. The key can be removed 

in both the unlocked and locked posi- 
tions. Counterclockwise models have 


Master Keyed 


4TYG7 2 mounting holes and include 2 keys. 
Lock Unlocking 
Body Shape Lock Body Dim. Unlock Turn Direction Radius 
Diamond Counterclockwise Quarter-Turn 
Square 2.125 in x 2.125 in x 2 in Counterclockwise Quarter-Turn 
Square Counterclockwise Quarter-Turn 
Round 174 in x1 2 in x 1 34e in Clockwise Half-Turn 
Diamond Counterclockwise Quarter-Turn 
Diamond Counterclockwise Quarter-Turn 
Diamond 2.125 in x 2.125 in x 2 in Counterclockwise Quarter-Turn 
Square Counterclockwise Quarter-Turn 
Square Counterclockwise Quarter-Turn 
Round {12 in x {1 ў in x {1 %6 in Clockwise Half-Turn 
Round 1% іпх1 yinx 1 %ein Clockwise Half-Turn 
Diamond 176 in x 2 Vie in x 1 Ve in Clockwise Half-Turn 
Round 194 in x 1 12 in x 1 сіп Clockwise Half-Turn 
Diamond 1275 in x 2 Ve in x 1 Ye in Clockwise Half-Turn 
Round 1 іпхі %inx 1 Asin Clockwise Half-Turn 
Diamond 1 %a in x 2 Vis in x 1 34e in Clockwise Half-Turn 
Round 194 in x1 in x 1 %ein Clockwise Half-Turn 
Round {112 inx 1% in x {1 віп Clockwise Half-Turn 


Key Ring Clips and Chains 


NATIONAL. 


Clockwise locks offer 3 mounting 
holes and include hardware. 
Master Keyed dead bolt locks use 
master key code D8799 (Grainger 
part 4TYH5). 


Item 
Brand Key Code Мо. 

— CH751 1XRX3 

— CH751 1XRX9 
CH751 X 1XRY2 

Compx National C346A АТҮЕЗ 
= CH751  TXRX4 

— CH751 1XRX5 

— CH751 — TXRX8 

— CH751 1XRY1 

— CH751 — 1XRY3 
Compx National Varies 4ТҮҒТ 
CompX National Varies ^ 4TYE6 
CompX National Varies 4TYG3 
Compx National Varies 4ТҮҒ2 
Compx National Varies — 4TYH3 
Compx National Varies _ 4TYG2 
Compx National Varies — 4TYG7 
Compx National Varies 4ТҮҒ6 
Compx National Varies 4TYE5 


c emm 


Threaded closure opens and closes with a connector nut. Twist Lock opens into a "figure-8" shape to 
open and close the ring; a crimper tool closes ring permanently. Socket Lock uses a ball-knob and socket 
closure to lock ring. Chain on spools can be cut to any length, and couplings connect the chain. 


Ring ltem Pkg. Ring Item Pkg. 
Description Size Brand No. Qty. Description Size Brand No. Qty. 
Tamon Steel with Threaded ысы Key Rings Key Ring Clips 
ilver — 25DU46 1 nap-On Double Hook — — 25РА12 1 
Nylon: -Coated Twist Lock Key! Rings Snap-On Carabiner Hook — — — 25PA28 1 
Cleai 1%in Lucky Line 3EGL9 5 Quick Release Ring = = 25PA26 1 
Nylon- -Coated Socket Lock Key Rings Е Clip-On Belt Hook = — 25PA32 1 
Cc KeyR 1% іп Lucky Line 3HJV2 5 Bottle Opener [ШШ — Lucky Line SEGN Е 
it Rin ini ey Float w/Ball Chain = ucky Line 
Tn Ring — Tin = 1Ғ098 25 Key Rack 1 іп Nite ze 6UKP8 1 
1% in Ring Tin — 1F099 25 Large C-Clip Carabiner — Lucky Line 15E561 5 
1% in Ring 13 in = 1F100 25 Wrist Coil Key Chain 
Nickel-Plated 2in LuckyLine 160511 10 Includes 2" Split Ring — Lucky Line 20KR18 5 
Nickel-Plated зїп Lucky Line 160512 10 Key Ring Clips 
Beaded Chain and Couplings Snap-On Double Hook == — 25PA12 1 
4% in Nickel Plated — = 2YB23 100 Snap-On Carabiner Hook — — = 25PA28 1 
4% in Brass Plated — — 2YB24 100 "ТЕҢ Release Ring — — 25PA26 1 
6 in Brass Plated — — 2YB25 100 lip-On Belt Hook — — 25PA32 1 
Steel, 100 ft. Spool -- Lucky Line 160513 1 Bottle Opener w/Ring —  Luckyline 3EGN3 10 
Key Float w/Ball Chain —  Luckyline 3EGN9 1 
Key Rack 1^in Ме [е  GUKP8 1 
Large C-Clip Carabiner — Lucky Line 156561 5 
Key Blanks =o 
Blanks can be used for making replace- ^ For replacement keys: Match the Ilco 
ment keys. All are nickel-plated finish, ^ Model number in the chart to the one on 
unless indicated (BR) brass in table. your existing «ey. 
No. of Mfr. Item Pkg. No. of Mfr. Item Pkg. 
Lock Manufacturer Pins Model No. ду. Lock Manufacturer Pins Model No. Qty. 
Hayworth 5 1597-HAW1 ЗЕМР9 1 Russwin p 5 1011D1-RU45 3EMR7 10 
Hayworth 5 1598-HAW2 3EMR1 10 Sargent(R) 5 1007LA 3EMR8 10 
Hayworth 5 1599-HAW3 ЗЕМА2 10 Sargent 6 $22 1GAR8 10 
Independent(R 5 1043J-IL11 1GAK9 10 Sch елін 6 A1145L-SC20 ЗЕМТІ 10 
ШЕБІНЕН 5 11054В-ІМ8 1GAJ8 10 Schlage(R 6 A1145F-SC10 3EMT3 10 
Kwikset! А) 5 KW1-BR 1GAU8 * 50 ЗЕН) Б 1145-SC1 1GAJ7 10 
Kwikset(R 5 KW1-NP 1GAV2 50 Schlage(R 5 SC1-BR 1GAU9 * 50 
Kwikset(R 5 1176-KW1 1GAJ9 10 Senaat 5 SC1-NP 16AV1 50 
Kwikset(R 6 A1176ST-KW10 1GAJ5 10 Schlage(R 6 1145A-SC4 1GAK2 10 
Master(R) Padlock 5 1092R 3EMRA — 10 СЕННЕН 6 А1145Е-569 TGARS3 |10 
Master(R) Padlock 6 1092NR-M16 ЗЕМВ5 10 Schlage(R 5 1145E-SC8 2GVJ5 10 
Masi AD = 1092VM-M5 2GVJ9 10 аген) 5 100-C-NS 2GVK3 50 
Master(R 4 1092-M1 16АК5 10 Schlage(R) 6  A1145E-HANS-ILCO  2GVK7 100 
Mas е) 4 1092В-М2 1GAU4 10 Segall) = 1022-SE1 2GVJ8 10 
Master(R 4 1092N-M10 1GAP8 10 Weiser(R 5 1054WB-WR3 1GAT8 10 
Master(R 4 1092DS-M13 1GAN4 10 Weser) 5 N1054WB-WR5 1GAP9 10 
Master(R 4 1092-900-M19 1GAU3 10 XL Lock(R) 5 1180S-XL7 1GAU5 10 
Master(R 4 M1-BR ТАЗ * 50 ~ Yale(R) 6 998-Y4 3EMT5 — 10 
Master(| R) 5 1092-6000-M20 1GAN8 10 Yale(R 5 999-Y1 1GAP1 10 
National(R) 4 1069L-NA14 16AJ6 10 Valet 6 999A-Y2 1GAR1 10 
National(R 4 1069G-RO7 1GAU6 10 Yale(R) 6 998GA-Y78 1GAR2 10 
National 8 5 1069LB-NA12 TGAP7 10  Yale(R) 4 997X-Y6 1GAT5 10 
National(R) 5 1069N-RO3 1GAK7 10 Yale(R 5 01122-Y11 1GAK1 10 
Valet 5 01122R-Y13 1GAN6 10 
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SECURITY 
Key Machines 


49H796 


49H798 


P 2 BEST 
.  Keyway Type — — 

A 
Standard-Type Key Blanks E 

F 
The authentic standard BEST key blank is used for G 
the key-cutting of operating, control, master, sub- НТА 
master, апа grand-master keys for any SFIC 5-, 6-, x 
or 7-pin master keying system. Nickel silver. Comes E 


in pkg. qty. of 1. _ ТЕ. 


49Н790 


Flash 008 


52HN54 


Semi-Automatic 
Key Duplicator 
52HN52 


= 7 16704 


Key Duplicators and Code Cutting Machines 


= Key Duplicators create new keys by copying existing keys 
= Code Cutting Machines create new keys from coded cards 

when existing keys are not available for duplication 
= Key blanks available; see page 1964. 
52HN54 Flash 008 Manual Key Duplicator 
= Tool steel cutter 
Lightweight, space-saving, and economical. Use where occasional duplication 
is needed. 
52HN53 Manual Key Duplicator 
= Titanium-nitride-coated cutter 
Designed for cutting popular automotive and commercial cylinder keys, includ- 
ing double-sided types. Wide spacing between vise jaws accommodates longer 
keys. Depth limit device guards against cutter contact with vise jaws. Ideal for 
counter or mobile use. Circuit breaker protected. 


Key blanks available; 
see page 1964. 


Manual Key 
Duplicator 
52HN53 


Bravo Ill 
1GBB2 


52HN52 Semi-Automatic Key Duplicator 

= Titanium-coated milling cutter 

For most residential, padlock, automotive, and double-sided key duplication. 
Particularly useful when multiple duplicates are needed. Semiautomatic design 
allows for speed and accuracy. Hardened carriage shaft and cutter spindle 
provide extended service life. V4-HP motor allows mobile use. Circuit breaker 
protected. 


1GBB2 Bravo Ill with EZ Jaw Key Duplicator 

= Cobalt steel cutter 

Accurately and easily duplicates keys in less than 9 sec., once loaded; ideal 
for rugged, high-volume environments. Semiautomatic operation provides the 
necessary pressure; operator simply provides guidance. 


52HN51 Automatic/Manual Key Duplicator 

= Tool steel cutter 

A versatile automatic machine that can be used manually when needed, giving 
operator freedom to select the best key action. Accommodates large bow and 
long blade keys. Features titanium-coated cutter with permanently lubricated 
spindle shaft ball bearings. 4-position vise jaws provide secure clamping. Dial- 
type depth adjustment system simplifies calibration and improves accuracy. 


Machine Dim. (in.) Amps Bearing Mfr. Item 
_ Description H Ww. D HP AC Material Model No. 

‘Key Duplicators — — Г TUR PAA С ӨТЕ ЖЕТЕН Г Н al 
Mini-Mite Manual 8 4%a in 12 96 in 9 іп Уво hp 12А Sealed FLASH 008 52HN54 
Manual _ 9 576. in 15% in 18 7& in 2%a hp 28A Sealed SPEED045 52HN53 
Semi-Automatic 9 5/6. in 22 Уы in 18 76: in ?Y64 hp 28A Sealed SPEED 044 52HN52 
Bravo III with EZ Jaw 9 ^in 18 in 15 іп Ya hp 15A Sealed Bravo III 1GBB2 
Automatic/Manual 11 Ya in 19 1% in 18 Ya in 2%a hp 2.8A Sealed SPEED 040 52HN51 - 
‘Replacement Key Machine Cutters for Ilco Key Machines Lum 
Mfr. No. 008A = = = = = 23RF 2GVH1 
044HD, Mfr. No. 040HD = = = = = = P-CU20 SDJP6 
Mfr. No. 045-110 = = = = = = P-X23MC 1GBB7 
Mfr. No. 044-110 and 040 — = — = — = CU20 1GBB6 
For Key Machine 1GBB2 = = = = = = CU50A 1GBB5 
For Key Machine 2GVH9 = = = = = = T14MC 26VL1 
‘Replacement Deburring Brushes for lico Key Machines Sore Е 
For Key Machine No. Mfr. No. Bravo III = = = = == == 092510228 1GBB8 
For Key Machine Nos. Mfr. 
No. 044-110 & 045-110 n - = = = _ = 814-00-51 1GBB9 

Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1965 


SECURITY 
Key Holders, Rings & Tags 


KEY-BAK 


=e 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


i 
yee 
е e, Retractable Key Reels, Tethers, and ID Badge Holders 
Extended Fits Belts Item 
Type Features Includes Length — Up To Color Brand No. 
ID Card Retractor 
Standard Clip — ID Card Swivel Clip 28!96.in іп Black = 25DU57 
Standard Vinyl Strap = 281%4іп іп Black — 25DU48 
Swivel Clip Vinyl Strap ID Card Swivel Clip 28 ain Yin Black — 25DU56 
MiniBak — D Card Standard Clip 36 in 1¥in White Key-Bak —6YLN6 
MiniBak — D Card Standard Clip 36 in ili^in Blue  Key-Bak бҮІМ8 
MiniBak Twist Free D Card Standard Clip 36 in 1¥in White Key-Bak — 6YLNO 
MiniBak Vinyl Strap D Card Standard Clip 36 in 1%in White Key-Bak — 6YLL6 
" | MiniBak Vinyl Strap ID Card Swivel Clip 36 in 1%in White Key-Bak — 6YLL8 
ey Reel 
à Standard Theft Protection Key Silencing Hook and Loop Flap — 2%in Black Key-Bak — 6YLK3 
Standard Theft Protection Key Silencing Hook and Loop Flap — 2%in Black Key-Bak бҮІК4 
Locking — Key Silencing Hook and Loop Flap 2%in Black Key-Bak бҮІК6 
Stainless Steel Chain Theft Protection Key Silencing Hook and Loop Flap — 24 in 2%in Black Key-Bak БҮШТ 
Stainless Steel Chain — S mE — 24 in {in Chrom - 25DU51 
; - ecurity Tab, ; ; 
Self-Retracting — Leather Pouch 24 in 2V»in Chrome Key-Bak 12X544 
Stainless Steel Chain — — 24 in 1%in Chrome Key-Bak 1PGR6 
Stainless Steel Chain — — 24 in 1%in Chrome Key-Bak  1PGP6 
Kevlar(R) Cord Leather Protector-Theft Protection Кеу Silencing Hook and Loop Flap — 36in 2%Мїп Black Key-Bak бҮІК0 
Kevlar(R) Cord Nylon Protector- Theft Protection Key Silencing Hook and Loop Flap — 36 in 2%in Black Key-Bak бҮІК2 
Kevlar(R) Cord — Leather Belt Loop 36 in 2%in Black Key-Bak  6YLL5 
Super s ИШ = Leather Belt Loop 36in 2%⁄4in Black Key-Bak бҮШІ 
Kevlar Н) Сога Tab to Prevent Uniform Damage Uniform Protection Flap 36 in 2%in Black Key-Bak —6YLL3 
Nylon C able 360 Degree Rotating Clip — 36 in 2in Black Key-Bak бҮІМ9 
360 Degree Rotating Clip, Vinyl Strap = 36 in 2in Black Key-Bak бҮІР0 
Polyester Cord Polyester Cord — 36 in — Black Key-Bak — 6YLP1 
Polyester Cord Polyester Cord, Vinyle Strap 36 in — Black Key-Bak — 6YLP2 
Kevlar(R) Cord Leather Protector-Theft Protection Key Silencing Hook and Loop Flap — 48in 2%in Black Key-Bak  6YLJ9 
Kevlar(R) Cord Nylon Protector- Theft Protection Key Silencing Hook and Loop Flap — 48 in 2%in Black Key-Bak ФбҮІКІ 
Kevlar R) Cord — Leather Belt Loop 48 in 2%in Black Key-Bak — 6YLLA 
Super 48 Kevlar(R) Cord — Leather Belt Loop 48in  24in Black Key-Bak  6YLLO 
Kevlar(R) 1а) Tab to Prevent Uniform Damage Uniform Protection Flap 48 in 2%in Black Key-Bak бҮІ12 
Kevlar(R) Cord Belt Loop Meets Anti- = 48 in ^ 2in Chrome Key-Bak 1ТСХ4 
/ Snatch Requirements : : y 
Kevlar(R) Cord Ball Socket — 48in — 2Y4^in Black Key-Bak  1TCX2 
Sheathed Steel Cable 48 in Stainless Steel Cable = 48 in — Chome -- 250047 
Kevlar(R) Cord — -- 48 in 2in Silver Key-Bak 1ТСХЗ 
Kevlar(R) Cord Locking Ball and Socket — 48 in 2in Black Key-Bak —1PGP7 
Kevlar(R) Cord — — 48 in — Black Key-Bak — 1PGP9 
Key Reel Chain 
Replacement Key Reel Chain — — 1,200 in — Stainless Key-Bak — 1TCX9 
Retractable Tether 
1PGP9 Stainless Steel Chain — 24 in — Chrome Key-Bak  1PGR5 
Stainless Steel Chain 48 in Stainless Steel Cable — 48 in — Chrome Key-Bak X 1PGP8 
носк Message-Protecting 


Lm 


Magnetic 


TE hass 


Key Hiders 


Sprinkler 3HJU7 


Key Rings 
Key ring identification tags help protect 
messages from moisture and smudging. 


: ltem Pkg. 
Keep an extra key handy in case of lockout or emergency. [4 ) 5 Poser tion Color No. Оу. 
i i . pen/Close Flap 
Rock and sprinkler key hiders can be used on the ground; Ífe3— Key Tag Еа SHOUT T6 
magnetic hider adheres to most metal surfaces. Key Tag Clear — 3HJU8 10 
Holder w/8 Key Tags Assorted  3HJUG6 1 
Item Clear Plastic Insert 
Description Brand No. Swivel Ring Key Tag Black — 3HJP7 50 
Key Rock Hider Lucky Line Products 3EGNA 3HJP7 Swivel Ring Key Tag Бие ^ 3HJP8 50 
Magnetic Key Hider = 25PA16 3HJT5 Water-Resistant 
Sprinkler Key Hider Lucky Line Products 3EGN7 Key Tag White — 3HJT5 25 
ОК Key Tags 
(t Am - Help to identify and organize keys. Shamrock tags are 11" H x 11⁄4"W. Oval tags are 1%"Н 
АЗ Le 1%" W. Both Shamrock and Oval tags fit 2-tag key cabinets. Square-Slotted tags are 1%"Н 
x 1%'W and fit 2-tag key cabinets with slots. 
Shamrock Square-Slotted SHAMROCK OVAL SQUARE-SLOTTED 
Blank Item Item Item 
Description Color No. Color No. Color No. 
Numbered Key Tags 
1to 40 White 33882 Вед 332886 White 33J890 
1to 100 White 33J879 Red 33J883 White 33J887 
101 to 200 White 33J880 Red 33J884 White 33J888 
201 to 300 White 33J881 Red 33J885 White 33J889 
Item Pkg. Item Pkg. 
Description Color No. Qty. Description Color No. Qty. 
Blank Key Tags Restroom Key Tags 
Shamrock, Reusable — White 33J873 100 Women Blue 33J893 1 
к қ Square-Slotted White 2NEUT 50 Men Blue 33J894 1 
Key Receipt Slip Square-Slotted Assorted 331801 20 Unisex Blue 33/805 1 
Key Receipt Slip Yellow. 33J871 100 
Square-Slotted White 33J870 50 
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SECURITY 
Key Boxes & Key Cabinets 


2NEU2 


4HY63. 


Key Cabinet ASA ABIOY 
Wall-mount cabinet features touchscreen 
interface with PIN access; designates keys or 
keyset which are individually locked in place. 
Keys are securely attached using special 
Security seals. User has access to key and 
rights administration. Provides screen based 
audit trail and reporting capabilities or export 4 
via USB port. Features audible alarms and 
has multilingual functionality. In case of 
emergency, system can be manual overrid- 
den and has door release functions. 
Key Cap. 


Units H D w 
& in ^s in 


Item 
No. 


In 


Cabinet 
with Cam 
Lock 
2NET1 


Binder 
3HJU5 


Hanging File 


2XLC6 2XLC3 
@ Kidde Master, @sentrySafe 
Mfr. Item 
Description Cap. Color H D w Model Мо. 
Key Drop Boxes 
Keyed Alike = Gray Tin 3%іп 4%in 2NEU4 2NEU4 
Keyed Different = Gray тиіп 3%іп 4%in 2NEU5 2NEUS 
Key Box 
Cam Lock - 40 Keys = — 12Y&in 2%in 8%ein 33J869 33J869 
Lock Box 
Surface Key Box 20 Keys Gray 4?/5in 2%6in 25/&in 33J855 33J855 
Emergency Lock Box 
Emergency Lock Box = Red беп 2%in 6%in 2NEU2 2NEU2 
Kidde Lock Boxes 
Push Button — ,3 55. Black бип Зп Зет 1267 2106 
Push Button 2 Keys Titanium 4in 1M%in 2%іп 1170  2XLC5 
Push Button 2 Keys Clay 4in їйїп 2%in 1414  2XLC4 
Push Button 2 Keys Silver 4%in 2%in 2%in 1324  5KDJ6 
Push Button 5 Keys Silver 4%in 2!4in 2%in 1015  5KDJ3 
Push Button 5 Keys Clay 4%2in 2%in 2%in 1409  5KDJ4 
Push Button 3 Keys Titanum = 5%in 1%in 2%in 1166 2XLC2 
Push Button 3 Keys Clay 5%in 1%in 2%in 1350  2XLC1 
Combination 3 Keys Titanum 5%in 1%in 2%in 1012 —2XLC3 
Master Lock Lock Boxes 
Combination 5 Keys Gray 4%in 1%in 3%sin 54010 4НҮ63 
Combination, 7Keys Silver/Black 4%іп 2¥%sin 3%in 54230 31MG95 
Combination, Padlock — 7 Keys ^ Silver/Black 4%in 2/віп 3%їп 54220 31MG94 
Master Lock Over-The-Door Portable Lock Box 
Combination 5 Keys Gray 6%sin 1%in 39Увіп 5400) 4HY62 
ABUS Key Boxes 
Resettable Dial — ?0KOS UT Silver/Black 71/6 in 1%in 3%in 797 — 6TRVB 
Resettable Dial 20 ЛА Silver/Black 434in 1%in 3%in 787 6ТҢ\7 
Push Button 208807 Silver/Black 4% in 1%in Зет 777 — BTRVG 
Sentry Safe Key Box 
Privacy Key Lock 25 Keys Black 9'%sin 3%6ein 7 “sin KB-25 29RV64 


2-Tag Key 
Cabinets 


Cabinets are made of heavy-duty 
steel with baked-on powder-coated 
finish for durability. Each cabinet 
includes different numbered key tags 
and lock location charts. Hook-style 
key tags are numbered consecu- 
tively. Each hook holds 1 control 

key with a red permanent tag and 

1 duplicate loaner key with a white 


Key Cap. Overall Overall Overall Item 
reusable tag. In case loaner key Units) H(in.) Әйіп) Win.) Мо. 
is lost, the control key remains in 30 12 2% 8 33J856 
cabinet. An "out key" tag is hung in 50 M 2 1 ae 334807 

age 2 
the same position as the loaned key. —2 20 5 16% 334859 
Date, key number, and recipient can 240 20 5 18% 331860 
500 250 5% 18 331861 


be recorded on receipt sheet. 
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€ Kidde мам» 


3HJU9 


Key Cabinets, Binder, and Hanging Files 


CABINETS 

Help keep track of loaned 

keys. Come with consecutively 
numbered, slotted-style, reusable 
key tags. 5KDJ7, 5KDJ8, and 
5KDJ9 are hook style. Record 
loaner information (key number, 
date, and recipient) on the "out 
key" tags and hang them in the 


BINDER 

Vinyl construction with metal-reinforced 
corners and a zipper to keep binder closed 
and contents secure. Binder comes with 

3 base units, 42 snaps, 42 plastic key 
tags, and labels to organize up to 42 keys. 
Snap-in tabs allow keys to be removed 
and inserted easily. 


loaned keys area. Wall mount. HANGING FILES 
y Fit in a standard, letter-size filing cabinet. 
Key Cap. Item 
(Units) H D w Brand No. 

2-Key Cabinet with Cam Lock 
30 12 in 2 іп 8in — 2NET1 
48 7% in 1% іп 28% in = 2NET2 
50 28 іп 1% іп 7 in = 2NET3 
62 17 in 3 %2 in 13 956 in — 2NET4 
120 17 in 3 ^ in 14 in = 2МЕТ5 
240 20 in 5in 16 ^ in = 2NET6 
330 20 in 5in 16 1^ in = 2NET7 
500 25 Жіп 5 іп 18 in = 2NET8 
730 25 A in 7in 18 in — 2NET9 

2-Key Cabinet with Electronic Digital Lock and Cam Lock 
64 14 2/64 in 5 6 in 13 3564 in — 36D051 

1-Key Cabinet with Pushbutton Combination Lock 
30 11 34 in 2% in 7 in Kidde 5KDJ7 
60 19 Yin 4in 13 % in Kidde 5KDJ8 
120 19 Жіп 4in 13 % in Kidde 5KDJ9 

Key Cabinet with Digital Lock 
200 21 272 in 7 Yes in 16 5964 in = 36D049 
Binder 

42 11 ^in 2^ in 1334in ^ Lucky Line Products — 3HJU5 

Hanging File 
14 6in 36 in 129?4in ^ Lucky Line Products — 3HJU9 


SECURITY Scan. Order. Done. >- |7 
Safes Details on page A1. 


Depository Safe Floor Safe 
(Contents not (Contents not 
included.) included.) 
3EKY9 6MPK4 


Gun Safe 
(Contents not included.) 
29RV57 


Hotel Safe Wall Safe 
53KA37 20VK08 
eu М ы / \ 
GsentrySafe 
12%) 
MESA 4% 
SAFE COMPANY 
GLOBALSAFE Portable Safe 
Safes 20VK10 
No. of Net Outside Dim. Item 
Lock Style Cap. Shelves Fire Rating Wt. H w D Color Brand No. 
Depository Safes 
ini 0.59 cu 1 Not Rated 22.5 Ib 13 4564 in 9 5964 in 9 556 in Black 20VK20 
(2) Deadbolt Lock, Digital Keypad — зд cu 0 Not Rated 41.75 |b 16 13% in 13 iin Black 20VK14 
ч 1.03 cu 1 Not Rated 19.6 Ib 14 in 14 in 20 in Black Barska 45WP97 
(3) Locking Bolts 172 cu 1 Not Rated — 94251b  14in 14 in 27 in Black 45WP98 
Digital Keypad with Key Backup 2.3 cu ft 1 = 51 Ib 19 in 15 2% in 15 1%; in Black 20VK04 
0.25 cu 0 Not Rated 20 Ib 8 ^ in 6in 12 %oin Gray 3EKY7 
Dual Keyed 0.39 cu 0 Not Rated 29 Ib 12 in 8 in 10 9o in Gray Sentry Safe ЗЕКҮВ 
1.3 cu ft 0 Not Rated 122 Ib 27 Yin 14 іп 14 іп Two Tone Black Gray 16X160 
Electronic 3.6 cu ft 0 Not Rated 191 Ib 30 in 20in 20in Two Tone Black Gray 16X162 
6.7 cu fi 2 Adjustable Not Rated 256 Ib 27 iin 30 % in 21in Two Tone Black Gray 652 Safe Company -16X161 
Key Lock 1 cu ft 1 Not Rated 86 Ib 21 Yin 14 in 14 in Black/Gray 33UJ42 
Programmable Electronic 0.94 cu 0 Not Rated 95 Ib 20 in 14in 15% іп Black ЗЕКҮ9 
whine Delay 1.09 cu 0 Not Rated 108 Ib 24 in 14 іп 15 іп Black Sentry Safe 3EKZ1 
1.57 cu 1 Not Rated 121 Ib 27 in 14in 15 іп Black 3EKZ2 
Floor and Wall Safes 
3 Point Deadlock 16.07 cu 2 40 min. 279 lb 59in 18 in = Black Barska 45CP32 
Biometric 1.23 cu 2 Adjustable Not Rated 48.5 10 19 іп 14 in 13 in Black 20VK06 
Combination 1.23 cu 1 1hr 90 Ib 17 ^5 in 16 Yin 19 іп Black 29RV55 
2.05 cu 2 Adjustable 1 hr. 125 Ib 23 % in 18 іп 19 зіп Gray 32RT41 
Combination, Dual Key 3 cu ft 2 Adjustable 1hr. 335 Ib 34 V in 20 Yin 22in Gray 3KB52 
4.6 cu ft 2 Adjustable ihr. 509 Ib 39 1346 in 25 % in 23 % in Gray 3KB53 
Digital, Dual Key 3 cu ft 2 Adjustable 1hr. 335 Ib 34 ^ in 20 іп 22 in Gray 21J14 
á 4.6 cu ft 2 Adjustable ША 509 Ib 40 in 25 ^ in 23 V^ in Gray Sentry Safe 21J15 
Dual Key, Electronic 2.05 cu 1 1 hr. 125 Ib 23 іп 18 іп 19 Yin Black/Gray 32RT42 
2.3 cu ft 2 Adjustable Not Rated 105 Ib 23 %o in 15 % in 16 % in Blac 6MPK2 
; ; 3.4 cu ft 2 Adjustable Vb hr. 163 Ib 27 5V& in 21 ^*& in 19 іп Blac 6MPK6 
Electronic, Override Key 43cufl  2Adjstabe  NotRated  195lb 27Йоп 2194 in 1934 in Blac 6MPK3 
6.1 cu ft 3 Adjustable Not Rated 220 Ib 37 3A in 2154 in 19 % in Blac 6MPK4 
Gun Safes 
Biometric 1.72 cu 1 Not Rated 66 Ib 52 Vs in 9 “іп 8% in Blac Barska 39H968 
Biometric, Key 5.5 cu ft 1 Not Rated 106 Ib 57 in 13 % in 1334 in Blac 20VK03 
ina " 20 cu ft 4 Vb hr 495 Ib 59 in 36 in 24 іп Віас 4006.41 
Combination Dial 22.9 cu 1 thr 860 Ib 71 in 36 in 24 in Textured Black —— Mesa Safe Company - 445 
0.08 cu = Not Rated 12 10 3 $c in 12in 9 16 in Blac Sentry Safe 29RV57 
1.5 cu ft 4 Ye hr 264 Ib 55 in 20 in 20 in Blaci 40СЈ32 
1.6 cu ft 1 1hr 551 Ib 59 in 22 in 20 in Textured Black 16X167 
Electronic 7.9 cu 4 1 hr 551 Ib 59 in 22 іп 20in Blac 33UJ48 
14.4 cu 1 1hr 665 Ib 59 in 32 in 22in Blac Mesa Safe Company _ 33UJ50 
14.4 cu 4 1hr 860 Ib 59 in 32 in 22 in Textured Black 16X169 
20 cu 4 Ye hr 495 Ib 59 in 36 in 24 in Blaci 40CJ40 
22.9 cu 6 1hr 865 Ib 71in 36 in 24 in Textured Black 16X170 
Key 0.1 cu 0 Not Rated 6.5 Ib З Жіп 11 іп 10 in Blac Sentry Safe 45CJ88 
Hotel Safes 
0.66 cu 0 Not Rated 35.2 Ib 18 in 14 ^ in 6 V^ in White 53KA37 
A 0.66 cu 0 Not Rated 35.2 Ib 18 in 14 in 6 ^ in White 53KA38 
Electronic 1.01 cu 0 Not Rated 3081 9 in 17 in 14 in Blac Global Safe 53KA35 
1.19 cu 0 Not Rated 35.2 Ib 7 іп 19 Yin 15 % in Blac 53KA36 
Electronic, Card Swipe 1.1 cu ft 0 0 31 Ib 9in 18 in 16 in Blac Sentry Safe 45DP81 
Portable Safes 
Digital Keypad 0.54 cu 0 1hr 66 Ib 1189/100in 1711/20іп 14 41/50 in Blac Barska 20VK10 
Digital Keypad, Locking Latch 0.5 cu ft 1 Not Rated 16.5 Ib 5in 17 Yin 12 Yin Blac 20VK22 
Digital Lock 0.4 cu ft 0 Not Rated 12 Ib 7 Vin 11 іп 10 1^ in Blac Sentry Safe 23Y706 
Electronic, Override Key 1 cu ft 1 Not Rated 24 Ib 8 Zin 16 %e in 14 94e in Blaci y 2GTN8 
Wall Safes 
Biometric with Key Backup 0.52 cu 2 Removable — 29 Ib 20 34 in 15 1382 in 33^ in Blac Barska 20VK08 
Electronic Lock 0.3-0.7 cu ft 2 Fixed — 40 Ib 22 Yin 15in 6in Off White Mesa Safe Company 16Х140 
1968 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 
Gate Operators & Mailboxes 


Commercial Gate Operators 
= 115V, single-phase 

= %-HP motor 

a Continuous time interval 

Includes a built-in LiftMaster 312HM radio receiver 
for use with DIP Switch and Security+ remote 
controls. Rated for 100 cycles per hr. Commercial 
Gate Operators are compatible with Garage 

Door Openers 46X657 and 6UR95, available on 
Grainger.com. 


Slide Operator—Unit has alarm reset button, 
surge/lightning protection, weatherproof polyethyl- 
ene cover, high-speed precision limit switches, and 
a gold zinc-plated chassis to help reduce corrosion. 
For use with slide gates, not included. 


Swing Operator—Has "nonscissor action" function to help 
reduce injury. Feature an alarm reset button, surge/lightning 
protection, weatherproof polyethylene cover, high-speed 
precision limit switches, and a gold zinc-plated chassis to 
help reduce corrosion. For use with swing gates, not included. 


Barrier Operator—DC-powered unit is for right- or left- 
handed operation. Features built-in battery backup, control 
inputs, inherent obstruction sensing, LED indicators, and an 
aluminum alloy chassis that resists corrosion. Gate Arm sold 
separately, go to Grainger.com and search for Gate Arms. 


Accessories—Photo Eyes Safety Device 5MKL9 stops and 
reverses the gate when an object is detected in its path. 


LiftMaster 


45TR71 
Max. Mfr. Item 
Description Cap. H w D Motor Voltage Model No. 
Commercial Gate Operators E А Е a ке 
Slide 1000 Ib 26 V» in 18 %4 in 21 3964 in Ye HP 110V AC SL3000501UL 45ТВ71 
Slide 2000 Ib 26 Yin 18 %4 in 21 3964 in 1HP 110V AC SL3000101UL 45ТВ72 
Swing 1600 Ib 27 *%a in 14 1916 in 18 252 in DC 120V DC CSW24UL 45TR69 
Swing 1600 Ib 28 in 15 in 20 '%6a in Ye HP 110V AC CSW200501UL 45ТВ73 
Swing 2000 Ib 28 in 16 124» in 24 V» in 1HP 110V AC CSW200101UL 45ТВ74 
Barrier 15 ftx 3 in Arm 28 in 15 іп 20 % in 1 HP 110V/220V Single Phase MATDCBB3 5МКК9 
Mfr. Item 
Description For Use With Model No. 

Counterweight 

Counterweight Mfr. No. MA116R MA117 SMKL7 
Gate Operator Accessories i 

Plug-In Loop Detector CSW200UL3, Mfr. Мо. SL3000UL3 AELD 5MKL2 
Plug-In Loop Detector _ ... Gate Operator LD7LP 5MKNO 
Mounting Plate . 9MKK7 and 5МКК8 Gate Operators MPEL 5MKL3 
Photo Eyes Safety Device CSW200UL3, MATDCBB3, Mfr. No. SL3000UL3 AOMRON SMKL9 
Heater 5MKK7 Gate Operator G6518SL 5MKLO 
Heater 5MKK9 Gate Operator UN201 SMKL8 
i 375UT, 811LM, 813LM, 828LM, 892LT, 894LT, EL1SS, G50ENL1218, 650ЕМ11818, 

Linear Actuator Package | "gsoxw[ 1218, 650ХМ1 1818, KPW250, KPWb, Mfr. No. LOOPDETLM, 5ТАВ1000 LASOOPKGU 45TR81 
Entry Transmitter CSL24U, CSW200101U, CSW200501U, LASOOPKGU, Mfr. 

Мева Мо. CSW24U, SL3000101U, SL3000501U UMWERITU. ,ASTRIE 45TR69 
Heater - Safety Device CSW200101U, CSW200501U, Mfr. Мо. SL3000501U, 5130001010 HTRNB 45TR80 


р0046 


"People Committed to Quality Since 1936" 


Mail Chest and Pedestals 


Mail is deposited through a nonlocking access panel on the front. Has an outgoing 
mail tray and an adjustable red signal flag. Aluminum construction with a powder- 
coated finish. Can be mounted on a pedestal (not included). Front and rear access 
doors include a lock and 2 keys (keyed alike). 


P CHOOSE: Net Item 
~ Description Color Orientation Н D Weight No. 
Bolt Mounting Б В 

Pedestal Black, Silver -- 32in 3Уі 3%in 15 Ib D0047 
In Ground Mounting y 
Pedestal Black, Silver — 48in 3%in 3%in 20 Ib D0578 
Pedestal Mounting d E Е m 
Mail Chest Black, Silver — 17⁄4in 23in 14%in 3016 D0046 
Locks and Reg Flag Black Square 13%in 18 йіп 12 іп 25|b — 33KT11 
pe] Tenant Doors, | лау Vertical 62%in 18іп 30%in 155ІҺ 52/Ғ47 
Heavy Duty Mailbox Black — 9%in 20%in 7%in 1510 00051 
Recessed Mounting 
3 Parcel Lockers, aluminum — 86%in 17in Stn 1700 SYNPA 
Locks and Reg Flag Black Square 36 in 23in  1436in 501b 33КХ16 
EE Pih, Bronze Horizontal 40%in 16%in 3534in 10010 — 48UJ34 
Standard Mailbox Aluminum - 40%іп 16%in 35%іп 85b 00036 
Surface Mounting 
Newspaper Holder Black Vertical 14Yein 3¥%in ТІП 1010! 33KP21 
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People Commited to Quality Since 1936" 


Courier Box 


For depositing and collecting mail, 
documents, small packages, and 
other items. Front loading. Made 
of 14-ga. steel. Features a 3-point 
locking mechanism and 2 keys. 


> CHOOSE: 


Mounting H D 
49 in 26 in 


- VT TTE - Free Standing ШП _ 


People Committed to бау Since 1936 


Front Loading 
Mailbox 


30 door mailbox features solid brass, 
die cast compartment doors and 
name plate to identify tenant's name 
and box number. Each door includes 
a 5-pin cylinder cam lock with 2 
keys. Front door panel swings open 
on a continuous hinge. Doors have 
powder-coated gold finish. Comes 
with 2 commercial locks and 2 keys. 


Mounting H п i 
Recessed 26 Yo in 


SECURITY 
Security Identification 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


evotris sicurix badgv ZEBRA „„ 


ID Printer 
38EV73 


. TRUST ID Printer 
ID Badge and Card Printers 20W460 Complete Access ID Kit 
Create plastic IDs, badges, and loyalty and gift cards. 54JD92 
Card Item 
Description Type Print Speed Print Mode Connection Loading Mode Color Brand No. 
Single-Sided Printers 
ID Card Printer 
with Magnetic Zenius 150 Cards/Hr Dye Sublimation USB and Etherne — Red Evolis 201/462 
Encoder 
Fargo DTC1250e 24 Sec Per Card Color USB 100 Card Hopper  Black/Gray бісшіх 54JE01 avaus ^) 
Badgy 100 45 Sec Per Card Color USB 25 Card Capacity Red Badgy 38EV73 r 
Badgy 200 38 Sec Per Card Color USB 25 Card Capacity Red Badgy 38EV74 
Pronto 40 Sec Per Card Color USB Manual Feed White бісшіх 5097 
Zenius Expert Economy 150 Cards/Hr Пуе Sublimation ^ USB and Еһегпе == Red Evolis 20//460 
Zenius 150 Cards/Hr Color USB and Ethernet 50 Card Hopper Red/White Sicurix 54JD96 
ID Card Printers DataCard SD260 150 Cards/Hr Color USB and Ethernet 100 Card Hopper Blue Sicurix 54JD99 3 
сема ХЕ cere 190 Cards/Hr Dye Sublimation USB and Etherne — Blac Zebra 20W468 o 
Primacy 190 Cards/Hr Буе Sublimation USB and Ethernet 100 Card Hopper Red Evolis 36/111 E 
Entrust Sigma 052 225 Cards/Hr Dye Sublimation USB and Ethernet 175 Card Input — Gray/Purple Entrust 787000 c 
Solid 310 — — USB — Black бісшіх 55PK23 a 
Zebra ZXP Series 3 = = USB and Ethernei — Black/Silver Sicurix 55PK24 
Complete Pronto 40 Sec Per Card Color USB Manual Feed Gray White бісшіх 510094 
ros D Kits Enduro 90 Cards/Hr Color USB 100 Card Hopper hite Sicurix 54JD92 ID Printer 
Enduro 90 Cards/Hr Color USB 100 Card Hopper White бісшіх 540093 36J112 
Accountability Kit ^ Salamander Full ID — Dye Sublimation — USB and Etherne — Evolis 20W456 
Dual-Sided Printers 
Fargo DTC1250e 24 Sec Per Card Color USB 100 Card Hopper  Black/Gray бісшіх 54JE02 
ID Card Printers Primacy 191 Cards/Hr Dye Sublimation USB and Ethernet 101 Card Hopper Red Evolis  36J112 
Entrust Sigma DS2 225 Cards/Hr Dye Sublimation ^ USB and Ethernet 125 Card Input — Gray/Purple Entrust 787UA9 
Comple b Kit Enduro 90 Cards/Hr Color USB 100 Card Hopper Gray/White Sicurix 54JD91 
Accountability Kit Salamander Express ID = Dye Sublimation USB = Evolis 201/455 
Cards Item Pkg. 
Description Color For Use With per Roll Brand No. Qty. 
Accessories 
Printer Ribbon YMCKT Datacard SD Series 250 Entrust — 787UC1 1 
Printer Ribbon YMCKT Datacard SD Series 500 Entrust — 787UC2 1 
Printer Ribbon YMCKO Datacard SD260, SD360 250 Evolis 20W464 1 
Printer Ribbon YMCKO Badgy 100/200 100 Badgy 38EV76 1 
Printer Ribbon YMCKOK JTT1 200 Evolis 36J115 1 
Printer Ribbon Hologram 36J111. 400 Evolis 36J116 1 
Blank ID Cards White Badges, ID Printers 100 Sicurix 54JE04 100 
Blank ID Cards with HICO Magnetic Strip White Badges, ID Printers 100 Sicurix 54JE05 100 
Blank ID Cards White Badgy 100/200 100 Badgy 38EV78 — 100 
Blank ID Cards White Badgy 100/200 100 Badgy 38EV79 100 
Prior Generation Printer Accessories 
Ribbon Full Color YMCKO Dualys 3, Pebble 4 200 Evolis 3EAL1 1 m . 
Ribbon Full Color YMCKOK Dualys 3 = Evolis 3EAR2 1 Accountability Kit 
Blank ID Cards White Dualys 3, Pebble 4, Tattoo 2 Evolis S3EAR9 100 20W455 
Blank ID Cards with HICO Magnetic Strip White Dualys 3, Pebble 4, Tattoo 2 Evolis ЗЕАТ1 100 
Blank ID Cards with Adhesive Backing White Dualys 3, Pebble 4 — Evolis 3TLP7 100 
AMO, 
TA. 
P Contractor 
Visitor ?' visitor LLK, PARKING 
У + 
%% PERMIT 
m 


Rearview Mirror 


Clip-On Badge 
with Timing Date 
3TLX5 


Clip-On Badge 
with Timing Dot 


Adhesive Backed 
р0064 


I$ BRADY. 


р0062 
ш.ш т Hanging Tag 
Self-Expiring Badges, Wristband, and Badge Holders 2XKEG 
P CHOOSE: Expiration Item Pkg. 
Description Legend Color w Time Includes No. Qty. 
Self-Expiring Badges and Permits, Brady Brand 
Clip-On Badge, Timing Date Visitor Red {in 1 Day {in dia TIMEtoken Badge 3TLX5 500 
Adhesive-Backed Front and Back Badge Visitor, Contractor, Temporary Red 2in 1 Day SecurAlert Badges D0064 500 
Adhesive-Backed Front and Back Badge Visitor, Contractor, Temporary Red 2in 1 Week SecurAlert Badges D0065 500 
Clip-On Badge, Timing Date Contractor Red 3in 1 Day 1 in dia TIMEtoken Badge 3TLX6 500 
Parking Permit Visitor, Temporary Red 3in 1 Day Red Coded Hot Weather Expiring Disk D0067 500 
Parking Permit Visitor, Temporary Red 3 in 1 Day Blue Coded Moderate Weather Expiring Disk D0067 500 
Clip-On Badge, Timing Dot Visitor, Contractor Red 3in 1 Day 7% in dia TIMEspot Badge D0062 500 
> CHOOSE: > CHOOSE: Item Pkg. ПА Пет Pkg. 
Description Type Color L No. Qty. Description Color W L — No. Qty. 
Wristbands, Brady Brand Rearview Mirror Hanging 
Tyvek Tyvek Blue, Green, Orange, Pink, Purple, Red, Yellow 10іп 00077 500 Tags, Approved Vendor 
Badge Holders, Approved Vendor Parking Permit Blue 3in біп 2XKE6 5 
Clip-On Badge Holder Horizontal Clear 21% іп 2XKF2 5 Employee ^ ред зіп Sin 2XKE7 5 
Clip-On Badge Holder Vertical Clear 3 іп 2XKFl 5 Parking Permit 
Snap Economy Strap Clip Snaj Clear 3 іп 2XKF5 10 
Plastic Retractable Reel with Snap Clip Single Color White — 250068 10 
Retractable ID Badge Holder with Belt Clip — Heavy Duty, With Steel Wire Cord Black/Chrome Reel, Clear Strap = 3YUY1 1 
Flat Neck Cord Lanyard with Retractable Reel Вгеакамау, Standard Reel Black, Blue 36in  D0076 1 


1970 GRAINGER. 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Keyless Access Control Locks 


Н! 


Trilogy Electronic Access Control 
Locks with Audit Trail, Grade 1 


= Key override; standard core (included) CODE ONLY 


or SFIC cylinder (not included) 242459 provides multilevel security: 
Electronic door locks help eliminate the master, manager, supervisor, and basic; 
problem of lost keys and rekeying costs. сап be programmed at the keypad with 


" 


Replace a standard knobset. Work in PC and/or data transfer module. Quick Cylindrical 

conjunction with panic bars from Von passage mode allows emergency access. Енея 

Duprin, Yale, Sargent, or Adams Rite Double-Sided Proximity Lock 24U102 Mortise 
on glass/narrow-stile doors. Use 5 AA has direction-specific access that can клен ері 
batteries (included). be assigned, per user, for either side of 

PIN/ID CARD CONTROL the door. 


Create multitiered security at 4 levels: THWL3 and 1HWL4 have a privacy 
master, manager, supervisor, or general button on inside of door to disable all - 
user. Manage up to 500 automatic lock/ Other codes for a programmable duration 
unlock schedules (by day, date, weekend, When temporary sessions of privacy are 
or holiday). Operating temp.: -31? to needed. Programmable Keypad 1HUZ6 
151*F. Field reversible. has remote-release/request-to-exit input 
that allows use with REX switches. Wall- 
or single-gang box mount. 


24U104 is a programmable double-sided 
lock with both proximity card and keypad 


PIN access. ACCESSORIES Cylindrical Privacy Narrow-Stile, 
Programmable Keypad 1HUZ8 has Trilogy Windows Software 1HYC3 can Standard сүл Adams Rite? 
remote-release/request-to-exit input that ^ manage users and schedules, receive 240097 IHW Deadlatch 
allows use with REX switches. Wall- or audit trail from lock, program lock using тунр! 
single-gang box mount. PC, and program/configure Handheld 

ID CARD CONTROL ONLY Data Transfer Module 1HYB8. Can trans- 


fer program data from PC to lock and 


Жеш ОУ locks 6 үр, receive audit trail from lock. Wireless Proximity [run] ыйан 
accep is 2. m Т n 1 STR Infrared Printer 1HYC4 is a handheld unit ID Fobs MicROPROX Tags y 
20555: тар-апогасотеатиге Makes that can print time- and date-stamped 1HYC1 1HYC2 
it easy to batch-add multiple ID cards trai 
р : Я audit trail. 
with or without PC. PC programming/ 
reporting. 
Max. Event Mfr. Item 
Description Hand Key Override Options User Codes Audit Trail Battery Life Finish Model No. 
Programmable Lock, PIN/ID Card Control Е Р қ z 
Cylindrical Nonhanded Schlage "C" Keyway (Included) 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome PDL3000 US26D 1HVL6 
Cylindrical Nonhanded Small Format Interchangeable Core 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome PDL3000IC 05260 THVL7 
Gvlindrical, Entry with Key Nonhanded Schlage "C" Keyway (Included) 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome | PDL4100US26D 200147 
Cylindrical, Double-Sided Nonhanded Schlage "C" Keyway (Included 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome PDL5300 05260. 24U104 
Mortise Right Schlage "C" Keyway ( noluded) 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome —— PDL3500CRR US26D 1НМ18 
Mortise Left Schlage "C" Keyway (Included 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome PDL3500CRL 05260 — 1HVL9 
Mortise Right Schlage "C" Keyway (included) 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome —— PDL4500DBR US26D 200149 
Mortise Left Schlage "C" Keyway (Included 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome PDL4500DBL US26D 200150 
Von Duprin Exit Devices Nonhanded Schlage "C" Keyway ( nuded) 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome ETPDLS1G/26DV99 1НМ12 
Yale Exit Devices Nonhanded Schlage "C" Keyway (Included 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome ETPDLS1G/26DY71 3CCK2 
Sargent Exit Devices Nonhanded Schlage "C" Keyway ( пша) 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome ETPDLS1G/26DS88  3CCK4 
Narrow Stile, Adams Rite Dead Latch Nonhanded Mortise Cylinder 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome PDL1300/26D1 1YND3 
Keypad — -- 2,000 40,000 = Silver Powder Coated РОКЗ000 М5 1HUZ8 
Programmable Lock, ID Card Control Only 
Cylindrical Nonhanded Schlage "C" Keyway (Included) 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome PL3000 US26D 2411097 
Programmable Lock, Code Control, Code Only 4 
Cylindrical Nonhanded Standard SC1 Keyway 200 1000 100,000 Cycles Satin Chrome DL2800 US26D 3AEA9 
Cylindrical Nonhanded Small Format Interchangeable Core 200 1000 100,000 Cycles Satin Chrome DL2800IC US26D 3CCK5 
Cylindrical Nonhanded Standard SC1 Keyway 300 1600 100,000 Cycles Satin Chrome DL3000 US26D 247457 
Cylindrical Nonhanded Small Format Interchangeable Core 300 1600 100,000 Cycles Satin Chrome DL30001C US26D 242460 
Cylindrical, Weatherproof Nonhanded Standard SC1 Keyway 300 1600 100,000 Cycles Satin Chrome DL3000WP US26D 247459 
Cylindrical, Weatherproof Nonhanded Small Format Interchangeable Core 300 1600 100,000 Cycles Satin Chrome — DL3000WPIC US26D 247462 
Cylindrical Nonhanded Standard SCT Keyway 300 1600 100,000 Cycles Duronodic DL3000 USTOB 247458 
Cylindrical Nonhanded Small Format Interchangeable Core 300 1600 100,000 Cycles Duronodic DL3000IC US10B 247461 
Cylindrical Nonhanded Standard SC1 Keyway 2000 40,000 100,000 Cycles Satin Chrome DL3200 US26D SMRW9 
Cylindrical Nonhanded Small Format Interchangeable Core 2000 40,000 100,000 Cycles Satin Chrome DL3200IC 05260 5MRX0 
Cylindrical, Double-Sided Nonhanded Standard SC1 Keyway 2000 40,000 100,000 Cycles Satin Chrome DL5300 US26D 240102 
Cy indrical, Double-Sided Nonhanded Small Format Interchangeable Core 2000 40,000 100,000 Cycles Satin Chrome DL53001C 05260 240103 
ortise Right Standard SC1 Keyway 300 40,000 100,000 Cycles Satin Chrome DL3500CRR US26D — THWL6 
Mortise Left Standard SC1 Keyway 300 40,000 100,000 Cycles Satin Chrome DL3500CRLUS26D 1НМ18 
Privacy Mortise Right 1% in Mortise Cylinder 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome DL4500DBR US26D 240099 
Privacy Mortise Left 135 in Mortise Cylinder 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome DL4500DBL US26D — 24U101 
Privacy Cylindrical Nonhanded Standard SC1 Keyway 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome DL4100 US26D THWL3 
Privacy Cylindrical Nonhanded Small Format In erchangeahi e Core 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome DL41001C US26D 1HWL4 
Von Duprin Exit Devices Nonhanded Schlage "С" Keyway (Included) 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome ETDLSTG/26DV99 TAWLI 
Yale Exit Devices Nonhanded Schlage "C" Keyway (Included 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome ETDLS1G/26DY71 3CCK1 
Sargent Exit Devices Nonhanded Schlage "C" Keyway (Included 2000 40,000 60,000 Cycles Satin Chrome ETDLS1G/26DNS8 3CCK3 
Narrow Stile, Adams Rite Dead Latch Nonhanded Абат Rite Series 4710, Adams Rite ооду 40,000 80000 Cycles Satin Chrome DLIS00US26D | 1YNDi 
Keypad — — 2,000 40,000 — Silver Powder Coated DK3000 MS 1HUZ6 
Accessories 
Trilogy Windows Software and USB Cable = = = AL-PCI2-U 1HYC3 
Data fransfer Module == — = = 50 hr == AL-DTMIII 1HYB8 
Infrared Handheld Printer — — — — 16 hr Black AL-IR1 1НҮС4 
Proximity ID Fobs, Pkg. of 10 — — Gray ALHID1346 1HYC1 
Adhesive Proximity Tags, Pkg. of 10 — — Black ALHID1391 1HYC2 
Proximity ID Cards, Pkg. of 100 — — — ALHID1326 1HYB9 
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SECURITY Scan. Order. Done. |)? 
Keyless Access Control Locks Details on page A1. 
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Trilogy Networx Networking 


ALARM LOCK 
= Locks, Grade 1 
— | B 
= me = Key for manual override 


= Weather-resistant; Operating temp.: -31° to 151°F 
Ez] = Brushed chrome finish 
B =: Networked door access control systems eliminate door-to-door programming and audit trail retrieval by commu- 
К == пісайпо wirelessly via 802.11B/G or Ethernet. No wires to run and no access panel or power supplies to install. 
Keypad Starter Feature automatic schedules, event logs, and support for 2000 doors and 5000 existing proximity ID cards/ 
Package badges. 


24U117 PIN/ID CARD CONTROL 


Programmable Locks 24U106 to 24U113 have built in HID proximity card reader, full-metal digital key pad, 
integral bidirectional radio, batteries, and serial number ID card. Starter Kit 24U117 includes NET-DKPAK and 
NET-PDKPAK controller and keypad. Keypad 24U119 supports 3 to 6 digit numeric PIN codes and prox ID card 


m 3 Куша с users (virtually all HID format proximity technology ID cards, fobs, and credentials). 
2 хов 


Cylindrical 
Standard 24U106 


CODE ONLY 
-= Programmable Locks 24U108 to 24U111 have full-metal digital keypad for code only use. Starter Kit 24U116 
РАА includes NET-DKPAK апа NET-PDKPAK controller and keypad. Keypad 240118 supports 3 to 6 digit numeric PIN 
уч codes. 


ACCESSORIES 


Control Panel 24U120 includes circuit board with onboard flash memory and 12V power supply with transformer 
and rechargeable back-up battery. Supports 2 of any combination of NETDK or NETPDK keypads plus 2 Wiegand 


Exit Device devices. Special 2-door mode allows 2 keypads and/or 2 Wiegand devices to separately control 2 doors. Ceiling 
240114 or wall mount. 1 antenna and 6VAC transformer included. 
Max. User Mfr. Item 
Description Hand Keying Codes Model No. 
Programmable Lock, PIN/ID Card Control 
Cylindrical Nonhanded Standard 5000 PDL6100 US26D 24U106 
Cylindrical Nonhanded Small Format Interchangeable Core 5000 PDL6100IC US26D 240107 
Mortise Right Standard 5000 ^ PDL6500CRR US26D 240112 
mm Mortise Left Standard 5000 ^ PDL6500CRLUS26D 240113 
Von Duprin Exit Device Nonhanded Standard 5000 ETPDNS1G/26DV99 240115 
Keypad Starter Package = Standard 5,000 МЕТРЅКРАК 05260 240117 
EB Keypad Only = =Ù 5,000 NETPDK US26D 24U119 
m Programmable Lock, Keypad Control, Code Only 
Cylindrical Nonhanded Standard 5000 DL6100 US26D 24U108 
Cylindrical Nonhanded Small Format Interchangeable Core 5000 DL61001C US26D 24U109 
Keypad Starter Mortise Right Standar 5000 DL6500CRR US26D — 240110 
Package Mortise Left Standar 5000 DL6500CRLUS26D 240111 
mm 24U116 Von Duprin Exit Device Nonhanded Standar 5000 ETDLNS1G/26DV99 240114 
Keypad Starter Package — — 5,000 NETDKPAK US26D 240116 
Keypad Only — — 5,000 NETDK US26D 240118 
Accessories 
Wireless Control Panel — — — NETWORXPANEL 24U120 
Missas Contre! Adhesive Proximity Tags PKO- of 10 — = = Дир E 
esive Proximity Tags, Pkg. 0 — — — 
Рапе!:240120 Proximity ID Cards, РКО. of 100 = = = ALHID1326 1HYB9 


ALARM LOCK 


Trilogy Keyless 
Electronic Control 
Locks, Grade 1 


= Key override; standard core 
(included) or SFIC cylinder (not 
included, sold on Grainger.com) 
Narrow- = Operating temp.: -31? to 151°F 
эше except 32M80, 37М83, and 37М81 


Programmable 
Lock, Single- 
Sided, Satin 


Programmable Lock, 


Chrome Double-Sided Easily replace keyed locks with these elec- 
tronic access control locks. Compatible with 
most doors that have a standard knob set. 

Weather Mfr. Item Fingertip-programmable keypad allows up 

Description Finish Resistant Key Override Options Model No. to one hundred 3- to 5-digit codes. DL2700- 
Programmable Lock, Code Control й ; im 
Single-Sided Satin Chrome | Мо Standard SC1 Keyway DL2700 US26D 32M80 Series locks can create a 3-tiered hierarchy 
Single-Sided Satin Chrome No Small Format Interchangeable Core 0127001С 05260 3ZM83 of custom codes: 1 master, 10 managers, 90 
Single-Sided Satin Chrome Yes Standard SC1 Keyway DL2700WP US26D 6JD79 dii 
Single-Sided Satin Chrome — Yes Small Format Interchangeable Core DL2700WPIC US26D 6JD80 standard codes, and three 1-time-use codes. 
Single-Sided — Bright Brass No Standard SC1 Keyway DL2700 US3 32М81 Low battery alert. Include 5 AA batteries (up to 
Double-Sided ^ Satin Chrome Yes Standard SC1 Keyway DL5200 US26D 3CCK7 150,000 cycles), except 3CCK6, which includes 
Double-Sided ^ Satin Chrome Yes Small Format Interchangeable Core DL52001C 05260 3CCK8 әні ] - 
Narrow Stile, Exit Devices, Programmable Lock, Code Control 2 lithium batteries (80,000 cycles). Double | 
Adams Rite Satin Chrome | Yes Standard SC1 Keyway DL1200/26D1 1YND2 sided models are for code control on both sides 
Von Duprin Satin Chrome Yes Standard SC1 Keyway DL1200ET/26D 3CCK6 of the door. 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Keyless Access Control Locks 
= Weather-resistant; operating temp.: -40° to 140°F 


1 Include 4 AA batteries 


Install in minutes in nearly any standard cylindrical lock prep, with 34"-dia. hole for wiring. Use 12-button touch 
screen to add, eliminate, or reprogram access codes in seconds; voice-guided instructions in 3 languages. 
Feature a vandal-resistant freewheeling lever handle. Ideal for access control management in offices, patient 
records, storerooms, hotels/motels, and other applications that may require frequent rekeying. 52WN32 accepts 


NexTouch Electronic Touch Screen Locks 


SFIC cylinders. 52WN32 
Mfr. Item 
Description Finish Key Override Options Model No. 
Touch Screen Electronic Keyless Lock — Satin Chrome Yale Keyway AU-NTB620-NR-626 52WN32 
ME s Satin Chrome Small Format Interchangeable Core — B-AU-NTBG20-NR-626-LC 52М/М35 
Push Button Electronic Keyless Lock Satin Chrome Yale Keyway AU-NTB610-NR-626 52WN30 
Fush Bution Electronic: Keyless Satin Chrome None AU-NTB640-NR-626 52WN33 


Lock Less SFIC Cylinder 


IGCHLAGE| 


Electromagnetic and Keyless Access Control Locks 


Use in a wide range of facilities, including large hospitals, 
small clinics, campus universities, single buildings, or 
entire office developments. Programmable keypads feature 
on-board controller access to simple electrified or battery- 
powered locking devices. 


Access Credential Reader— Provide flexible 
building security and security management 
solutions. Magnetic stripe card reader is full- 
Swipe for maximum readability. Linked access 
available with keypad with card or iButton. 


Fully compatible with ABA Track 2 or Track 3 
standards. 


Keyless Access Control Locks—llluminated 
keypad locks offer up to 19 individual user 

codes to provide secure access; program right 
at the keypad. Include 2 backup keys for emer- 


C0100 Series Offline Electronic Lock—Provide custom- 
ized levels of security at each door, with a large selection of 
credentials and networking options. Allow addition/deletion 
of users, usage tracking, and data management without 
installing a facility-wide network. Upgrade to a network 
solution by replacing the network module, not the entire 
lock. Also provides an easy way to manage people, audits, gency egress. Fit left- and right-handed doors 
locks, and other network panel interface devices for simple from 1%"- to 124"-thick. All-metal chassis and 
access control. Allows up to 5000 user codes and has a 6 pin Escutcheons with wear-resistant silicone rubber 
full cylinder. Everest C123 Keyway with Sparta lever. Satin buttons. Include 9V battery and low battery 
chrome finish. Includes (4) AA batteries. indicator light. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
C0100 Series Offline Electronic Lock К URN i 
Office Lock, Keypad Reader C0100CY50 KP RHO 626 PD 5VRD5 
Access Credential Reader 36Z098 
Touch Entry Key, Use with Entry Reader Device, On Key Holder IBF 4GD99 
Keyless Access Control Locks, Deadbolt 
Auxiliary with Key Override, Bright Brass BE365 PLY 505 362098 
Auxiliary with Key Override, Satin Chrome BE365 PLY 626 367101 
Classroom with Key Override, Satin Chrome FE575 PLY626ELA 28XX46 
Classroom with Key Override, Satin Chrome FE595 PLY626ELA 28XX47 
Classroom/ Storeroom, Satin Chrome C0100CY70 KP RHO 626 PD 40GN41 


E-PLEX 


BY KABA, 


Electronic Access Control Locks 
with Audit Trail, Grade 1 


= Key override; key-in lever cylinder (included) 
or SFIC cylinder (not included) 
= Weather-resistant; operating temp.: -31° to 151°F 
= Up to 300 users, 9000 audit events 
= For 134"- to 24"-thick doors; 234" backset 
= Include 4 AA batteries 


Event audit trail provides a printable time/date-stamped log of all door activity. Features 


0299999 


include audible low battery alert, timed relock, codes for 1-time use, antitamper function ^ Description Key Override Options car Dedós Finish No 
(invalid entry), and total user lockout codes. Lock can be programmed and audits down- Cylindrical — Schlage "C" Keyway (Included) 100 Satin Chrome — 27097 
loaded via software and laptop PC (not included). Locks have a vandal-resistantall-metal ^ Lever ET E 1 Satin Brass 2ZU96 
keypad. Class/storeroom function requires no code for egress. Unique Lectro Belt elimi- Cylindrical Best and Equivalents 100 Satin Chrome — 5BB75 
nates wiring to or through the door. Retrofit standard ASA 161 door preps. Lever Best and Equivalents (6 or 7 Pin) 1 SainBrass 5BB74 
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SECURITY 
Keyless Access Control Locks 


Scan. Order. Done. [=== 
Details on page A1. 


= 100 individual user codes 


2000 Series, Grade 1 Electronic 
Push-Button Locks 


E-PLEX 


BY KABA 


PowerPlex Self-Powered—Efficient 


Battery- = For 1%"- to 212"-thick and innovative electronic locks gener- 
P d 
25009 doors; 234" backset ate power with each turn of the lever; 
No wiring to install. Nonhanded, no batteries required and virtually no 
- к. field-reversible locks have а vandal- maintenance costs. 6NVN9 includes 
es resistant, all-metal keypad and a Schlage C keyway, 2 keys. 6NVPO is for 
solid cast exterior housing and lever. use with Best SFIC 6- or 7-pin length, 
Classroom/storeroom function; no not included. 
code required for egress. Come with Battery-Powered—Feature audible 
- D i 1% Ls tem сазы соге ДІ Қ 2. m a low battery alert, timed relock, codes 
eyin ІП. ІП. ойе 0. 1 Я ДІ 
PowerPlex Self-Powered pin Cyn A (no Mn bri ). Inclu Ж for 1-time use, antitamper function 
Schlage 'C' 3%s 39 P2031XSLL62641 6т/ме  0СК assemb'y, Installation manual, (invalid entry), and total user lockout 
БЕЗІН EU 376 36 P2031BLL62641_6NVPO__ template, reference guide, operations codes. Include 3 AA batteries. 
Schlage 'C 21% 3% Е2031Х81162641  2zugg Manual, and hardware. Retrofit stan- 
Best & Equivalents 2196 396 E2031BLL62641 — 1NEZ7 dard ASA 161 door preps. 
e 
L1000 [^ 1000 Series SIMPLEX 
Series Lever, |. Knob, Ж 
Standard, Standard, Mechanical Access 
5000 Series Chrome H Chrome 
Көуіп Lever | Control Push-Button 
rade 1, >, Protective 
Chrome E t p 7 keypad covers Locks 
available, see = 1 user code 
3! page 1979 a For 134"- to 2%4"-thick doors; 
2%" backset, 1⁄2" latch bolt 
шелін CHROME À ANTIQUE BRASS a Include ASA standard strikes 
а Description AMENS: sate = mi ап | Model Na Modal Nar Provide an alternative to traditional keyed lock- 
rogrammahble Locks, PUSI a m rade M es a i 
торга , e Sees] DPTXS-WLZSD-IT — 22098 = = sets  Classroom/storeroom function, no code 
Lever s Reversible 5021-B-WL-26D-41 5BB/3 * = = required for egress. Retrofit standard ASA 161 
Exit Trim, Lever Reversible 5010-XS-WL-26D-41 27118 E E] door preps. 
Programmable Lac, Fist Bin rm Series) LL-1011-26D-41 50740 LL-1011-05-41 — 50739 
Lever tandari eft E i =x 2 ~Uo-: - 
Lever Standard Rian LR-1011-26D-41 50742 LR-1011-05-41 50741 PROGRAMMABLE LOCKS, PUSH 
E. re EE | E BED | ТШ: ы 
Lever ig -1021-B-26D- z -1021-B-05- Ы i 4 Е 
Knob Standard Reversible 1011-26D-41 11140 1011-05-47 10092 Standard КІ. core included. Simple 4-screw 
Lever KIL Reversible 5021XKWL26D41 9LDD6 — — installation. Compatible with most rim exit 
Knob SFIC Reversible 1021-B-26D-41 4YF88 * | 1021-B-05-41  4YF87 * devices 
Knob, Fassage н гізгі Reversible 1031-26D-41 1U141 1031-05-41 1U083 Ы 
Mechanical Push Button Lockset 
Knob Combination Access Reversible EE11/1126D41 31NG48 — — PROGRAMMABLE LOCKS, PUSH- 
ri н SE (L1000 SERIES) 
Lever chlage i = — mae" " " 
* Cylinders not included. i : Measure 9"L (inside) x 3%"W x 331". 
o 
Mechanical Access Control Locks SIMPLEX 
= 1 user code Vandal-resistant, all-metal keypad. Nonhanded, 
= For 135"- to field reversible. Lever locksets are 774e"L x 2V4"W 
Lever Knob 2"-thick doors x 3"D. Breakaway lever helps keep vandals from 
Lockset Lockset = 2 cover plates included damaging drive components. Knob locksets are 
with each lock 61716" x 234e"W x 3"D. No batteries required. 
» Satin Stainless Finish 
- - > CHOOSE: Item 
Description Backset No. 
Lever Lockset 2% in, 2% in D0001 
Knob Lockset 2% in, 2% in D0002 
SIMPLEX’ 
900 Mechanical Access Control Er 
mE = 1 user code With Deadlocking Latch and Holdback— 
Deadlocking = 21?" backset Helps secure latch against prying. 
Latch Classroom/storeroom function, no code Automatically relocks after egress, except - 
required for exit. Nonhanded, field reversible. | when latch hold-back is activated. No code is 
No batteries required. Can be used alone or required for entry. Exit by thumbturn. 
with an existing lockset. Require a 15в"-аіа. With Deadlocking Latch, No Hold- 
> CHOOSE: D> CHOOSE: tem mounting hole. Measure 4"W x 5"H. Back—Helps secure latch against prying. 
With те "кле Finish No. Note: All locks include a sheet metal strike for outswing Automatically relocks after egress. 
1% to 1 4 194 t0 2 V6 Satin Brass, Satin Chrome D0003 doors and a cast box strike for inswing wood frame . 
With IRA Шен шш. КЕЖЕ — installation. Metal Frame Adapter Kit—Includes surface- 
ato 1 75, 1% to atin Brass, Satin Chrome : mounted strike with shims to adjust strike box. 
With Deadlocking Latch, No Hold-Back With Deadbolt—Deadbolt extends 1" from ee он 
19510 1 15, 13A to 2 % Satin Brass, Satin Chrome D0005 dae of ; With V4" x %" reversible riser plate for aligning 
Metal Frame Adapter Kit edge of door. Lock remains open and must be inside housing to strike 
= Satin Brass, Satin Chrome 00006 ^ manually relocked. Egress by thumbturn. ` 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Electromagnetic Locks 


-J€CURITRON ^ 
ASSA ABLOY 


Surface-Mount Magnalock Electromagnetic Locks 


Fail-safe locks feature automatic dual voltage and instant release circuit. Brushed stainless steel finish. All 
ferrous metals plated to MIL specification. Mount using machine screws into blind finishing nuts; brackets 
and accessories available separately to configure any opening. Fully sealed electronics are tamperproof and 
weatherproof; safe for outdoor/marine use. All locks include 10 ft. of jacketed, stranded conductor. 


M32 Series—M32-series locks provide 600-Ib. holding force and are for use in medium-security applica- 
tions. Require 21⁄4" flat mounting space. M32-series locks provide 600-Ib. holding force and are for use in 
medium-security applications. Require 214" flat mounting space. 


M62 Series—M62-series locks provide 1200-Ib. holding force and are for use in high-security locations. 
Require 21^" flat mounting space. 


Amp Draw @ Lock Body (in.) Mfr. Item 
" 12V 24V L М D Type Model No. 
32 
300mAQ12V DC 150mA@24V DC 8in 176in 1 3964 in — M32 5KZU9 
300mAQ12V DC 150mA@24V DC 8in 176in 13/5 in Face Mount M32F 5KZV0 
300mA@12V DC 150mAQ24V DC 8in 17 іп 1396 in Face Mount/Bond Sensor МЗ2ЕВ 5KZV1 
300mA@12V DC 150mA@24V DC 8 in 17 іп 1396 in Face Mount/Bond Sensor/Door Position Switch M32FBD 5KZV2 
300mAQ12V DC 150mA@24V DC 8in 176in 13/6 in Bond Sensor M32B 5KZV4 
300mA@12V DC 150mA@24V DC 8 in 17 in 1396 in Bond Sensor/Door Position Switch M32BD 5KZV5 
M62 
250mAQ12V DC 150mA@24V DC 8in 3in Тіп — M62 5KZV7 
250mA@12V DC 150mA@24V DC 8in 3in T%in Face Mount M62F 5KZV8 
250mAQ12V DC 150mA@24V DC 8in 3in 1*4in Face Mount/Conduit Fitting M62FG 5KZV9 
A i Face Mount/Conduit Fitting/Bond 
250mAQ12V DC 150mA@24V DC 8in 3in 1%in Sensor/Door Position Switch M62FGBD 5KZW1 
250mAQ12V DC 150mA@24V DC 8in 3in Tin Face Mount Door Position Switch M62FD 5KZW3 
250mA@12V DC 150mA@24V DC 8in 3in 134 in Conduit Fitting M62G 5KZW4 
-J€CURITRON— 
ASSA ABLOY 
Dual-Action Electromechanical Maglocks 
= 4000-Ib. holding force Hybrid design combines electromagnetic lock with 2 hardened steel elec- 
= Dual voltage 12/24VDC tromechanical jaws. In a forced entry attempt, steel jaws rotate inward, 
and dual current AC/DC clamping down and capturing the edges of the armature. Brushed stainless 


steel finish with included dress cover. Mount using machine screws into 
blind finishing nuts. Indoor use only. Brackets configure any opening, sold 


separately. 
Amp Draw @ Lock Body (in.) Mfr. Item 
24V L W D Type Model No. 
Electromechanical Locks 

130mAe12V DC —250mAg24V DG — 6in 2%і 1%in — ММ15 5KZYO 

130MA@12V DC  250mAG24VDC бі. 2%п 1%in Conduit Fitting ММ156 5KZY2 

130mMA@12V DC 250тА024У DC біп 2%іп X 178in Door Position Switch/Antitamper ММ150Т SKZY1 
Accessories SFP. 

Vo" Stop Filler Plate, Clear, ММ15 1/2CLMM15 5KZY6 5KZYO 

Z Bracket Kit, Clear, ММ15 Z-MM15CL  5KZY8 

3" Header Extension Bracket for Glass Door, Clear, З" Header Extension Bracket for Glass Door, Clear, M32/M62 н Шш amy HEB-3G 5К774 
-f€CURITRON^ 

ASSA ABLOY 
Electromagnetic Gate Lock with 
Shock-Absorbing Armature 
= 1200-Ib. holding force 
Face-mount Magnalock with 34" male conduit fitting is designed for heavy-duty applications. Stainless steel 
armature hardware kit provides superior impact absorption. Features %в" impact compression with 100-Ib. 
resistance. Antikickback spring provides 44" rebound travel. 

Amp Draw @ Lock Body (in.) Mfr. Item 
12V 24V L D Model No. 
250mA 125mA 8 in a in T%in M62FG-SASM 5KZU6 
-J€CURITRON- 

—_ IES. 

ASSA ABLOY b 
High-Security Electromechanical Gate Lock 1 
Designed for vehicle or pedestrian applications, gate lock operates with up to 100 Ib. of preload. Fail-secure 4 
convertible to fail-safe. Self-aligning receiver adjusts 1⁄2" vertically and horizontally to compensate for gate a 
sag or misalignment. Lock features manual key override for right or left hand. %46'-thick zinc-plated steel 
gate bracket kits are designed for sliding and swinging gates. Post brackets are predrilled, and lock brackets 
are pretapped for easy installation. 0.D. up to 3" for gate post bracket; up to 2" for fence post bracket. 

(Am Draw @ Lock Body (in.) Mfr. пет 
Description 24V L W D Model 5к2и7 

2,000 Ib. Electromechanical Gate Lock aroma 720mA Tin 2% in 3in GL1-FL BKIUS 

Flex-Mount Bracket Kit - Sliding Gate FMK-SL 5KZU7 

Flex-Mount Bracket FMK-SW 5KZU8 peers 


Kit - Swinging Gate 
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SECURITY Scan. Order. Done. Ыр 


Electromagnetic Locks Details on page A1. 
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Electromagnetic Locking Devices 


LOCKS TOUCH BARS 
Use to monitor a controlled area such as a hospital Request-to-exit devices used to release electro- 


el шш шшк ae laboratory or a secure area in an airport. Also used magnetic locks. Designed for easy installation, 
ә =- to provide traffic control for doors in a commercial smooth operation, and maximum durability. 
or education building. Utilize magnetic forces to LOCK ACTIVATION EXIT DEVICES 
» maintain powerful bond between frame-mounted M ti ina daston ail fiquration of 
magnet and door-mounted armature. Available for POE: m КЛЫ ө ГА. а Fla ai 0 
surface-mount and concealed-mount applications in ium wise > coun e Dose. a ‘ed an 
a variety of holding forces. lon as well as Momentary or maintained action. 
Mfr. Item 
e» Description Model No. 
Electromagnetic Locks, Automatic Voltage Selection, Aluminum Canisters 
Electromagnetic Lock, 500 Ib. Holding Force M420 6LCZ1 
Electromagnetic Lock, 1,000 Ib. Holding Force M450 6LCY2 
Electromagnetic Lock, 1,500 Ib. Holding Force _ _ M490 6LCYS 
- Electromagnetic Locks, Automatic Voltage Selection, Magnetic Bond Sensor, 
Electromagnetic Lock Door Position Switch, Relock Time Delay, Aluminum Canisters 
Electromagnetic Lock, 500 Ib. Holding Force M420P 6LCZ2 
Electromagnetic Lock, 1,000 Ib. Holding Force M450P 6LCY3 
Top Jamb Brackets, Inswing Doors 
For Use With Electromagnetic Lock 6LCZ1, Electromagnetic Lock 6LCZ2 TJ420 628 6LCZ3 
For Use With Electromagnetic Lock 6LCY2, Electromagnetic Lock 6LCY3 TJ450 628 6LCY4 
For Use With Electromagnetic Lock 6LCY5, Electromagnetic Lock 6LCY6 TJ490 628 6LCY7 
Electromagnetic Lock Activation Touchbars 
Heavy-Duty Touchbar, Push-to-Exit, Aluminum, 
For Doors 36" or Less, 20 AWG Leads 672 36 628 RD AR 46088 
Electromagnetic Lock Activation Exit Devices Қ 
Touch Bar Keyswitch Exit Device, Aluminum, 3A Rating 28 VDC, Fits 1 Gang Box 653-04 4GD91 
Keyswitch Exit Device, Aluminum, 2A Rating 28 VDC, Fits 1 Gang Box 653-05 4GD92 
Access Control Keypad, Black IQ1LITE/AT9 22PE95 
Access Control Keypad w/ Rim Panic, Black M9900LITE/32D 22PE96 
Replacement Battery Pack : 
For Lock Power Supply 900-BB 61075 
Projection | 
From Wall 
А RIXSON ‘Edwards 
ASSA ABLOY Signaling” 
o2 ed Electromagnetic Door Releases 
Hold doors open until released by a fire alarm system, remote smoke detector, or other switching device. 
Fail-safe operation—power failure releases door to a closed position. Door closer is required to close door. 
Surface-mount models require a surface adapter housing (junction box), which is included. Recessed-mount 
models are for concealed wiring applications and mount on 2" x 4" outlet boxes. 
Total Projection Power Holding Projection Total Lock Body Мі. Item 
Description Req. Force from Wall Projection — Length Model No. 
Rixson 
0.08 A € 12V DC, 0.08A @ А i А 
Wall Mount, Surface 120V AC, 0.08A @ 24V AC/DC 30 Ib 2956 in 4in 4 y in 996 67310 
0.08 A @ 12V DC, 0.08A @ ; ; i 
Wall Mount, Recessed 120V AC, 0.08A @ 24V AC/DC 30 Ib Ain 3% in 4% in 998 67308 
Wall Mount, Recessed, 0.2A @ 120V AC, 0.2A i А _ f 
Adjustable Q 24V AC/DC 50 ї0 5510 3%in 4% in 994-A3 4AZR3 
Wall Mount, Surface or ; ; 
Recessed, High Hold 0.25A @ 24V AC/DC 300 Ib 2 Ya in 5% in = 993-AC 4AZRA 
Sliding Door 0.08A @ 24 V DC 15 Ib 3 ^in 3% in = 972-АВХХЅ AAZR5 
0.08 A € 12V DC, 0.08А @ i ; 
Overhead Door 120V AC, 0.08A @ 24V AC/DC 75 Ib 3% in 3% in = 972-AAXXU 4А7В6 
Floor Mount, Single Door 120V AC, 12V DC, 24V AC/DC 30104010 -- 6% in == 980-АЗ 4А7В7 
Floor Mount, Back 0.08 A @ 12V DC, 0.08A @ _ А _ " 
to Back Door 120V AC, 0.08A @ 24V AC/DC 9010 40 Ib вип eres anne 
inn Ki Adds 1% in 
Extension Kit — = — to 3% in — 900-G 1RM43 
Edwards Signaling Е 
Wall Mount, Surface Cin eon nee 250500 2%ein 4Уп 4%in 150&-AQN5 2КЕРІ 
0.15A @ 120V AC, | Ң А 
Wall Mount, Recessed 0.15A Q 24V AC/DC 25 105010 '%ein 3%e in 4%in 1504-AQN5 2KFN9 
Floor Mount, Single Door MEER 2510501b 4'Yein б7віп ЗИїп 1501-AQN5 — 2KFN7 
0.15A @ 120V AC, А i | s 
Floor Mount, Double Door 0.15A Q 24V AC/DC 25 105010 4 іп 6%іп 3 йіп 1502-АОМ5 2КЕМ8 
0.15A @ 120V AC, | Ң А 
Wall Mount 0.15A Q 24V AC/DC 25 ї0 5010 '3ein 2%e in 4 5віп  1505-AQN5 34Ғ727 
Flush Mount ОЗА oM MEC 25050 in  i?Aein 4%іп 1509-AQNS 34Е728 
Short Arm — — — 1%їп = €92595-5 34Ғ729 
40GN68 Long Arm = = = 2 94 in — 52598-55: 34Е730 
LCN 
Surface Mount 120V AC, 12V DC, 24V AC/DC 35 Ib 2 vin 4% in 4% in SEM7830 AL 40GN68 
0.02A @ 24V AC/DC, 0.03A i i i 
Recessed Mount @ 12V DC, 120V AC 35 Ib lin 2% in 4%in SEM7840AL 40GN69 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Strikes 


M hes] 


ASSA ABLOY Assaagov МОМ DUPRIN" 


Electric Strikes 


Electric strikes control access by 
either holding or releasing a latch 
bolt. Hard-wire electric strikes 
connect to a power source and a 
controller (typically a push-button 
Switch, keypad, or card reader). 

A fail-safe electric strike needs power 
to remain locked. 

A fail-secure electric strike remains 
locked even without power. Device 
prevents entry; a doorknob or lever on 


| 


the lock allows for egress. 4WY66 4WY69 2MXN2 
Rectifiers—Convert AC power to DC. 
Failure Input Door Frame Faceplate Dim. Pull Mfr. Item 
Description Mode Voltage Type w H D Force Grade Model No. 
Alarm Controls 
Mortise Locksets _ 
Medium-Duty Fail Safe 12/24 V AC/DC АШЛЫ ти 4T in Win 1,000 2 AES-200 48ZW70 
Rim Type Exit Devices . . 
Heavy-Duty Fail Safe or 12/04 V AC/DC P NON Ти 4T in win 1,5001 1 AES-100 4871169 
Неѕ 
Cylindrical Locksets р 
Medium-Duty ci sale Or 12/24 V AC/DC Metal/Wood iin 4 TÁ in i'Vein 1,5000 1 8300C 49U739 
Medium-Duty Fail Safe or 12/24 V AC/DC Metal/Wood Ти 4T in 1'Wsin 1,5000 1 8000C 490738 
Heavy-Duty ral sale Or 12 V AC/DC Hollow Metal 1% in 4%in 1їИвїп 15000 1 7501-630-12VDC 2МХІ6 * 
Mortise Locksets . 
Cylindrical Locks and Mortise гај Secure 12/24 V AC/DC Metal/Wood Ти 4T in i'Wsin 307010 1 1006CLB 49U737 
Locks Without a Deadbolt 
Rim Type Exit Devices . 
Heavy-Duty Fail Secure 12/24 V AC/DC Metal/Wood = = —  3070l 1 1006 630 28XN34 
Heavy-Duty ES EE 12/24 V AC/DC Metal/Wood 1%in 4%in Yin 1,5000 1 ^ 5000C-12/24D-630 49AV53 
Heavy-Duty Fail Safe Or 12/24 V AC/DC Metal/Wood 1%in 9 in Жіп 2000) 1 9600 629 45DJ77 
Heavy-Duty E EUH 12/24 V AC/DC Metal/Wood 134in 9 in Yin 1,5000) 1 9400-12/24D-630 ^ 49AV57 
Heavy-Duty ES 0 24 V AC/DC Aluminum 134in 9 in Yin 1,0000 2 7000-24-789S-626-GR 2MXL3 { 
Heavy-Duty Surface-Mount Fal ео 12/24 V AC/DC Hollow Metal/Wood 1%in 9 in Міп 1,5000 1 9600-630-GR 2MXN2 
Heavy-Duty Surface-Mount Fail Secure 12/24 V AC/DC Hollow Metal/Wood 154 in 9in Yin 1,5001Р0 1 9500-630-GR 2MXN3 * 
Von Duprin 
Cylindrical Locksets : 
Medium-Duty Fail Secure 12/24 V AC/DC ШИШИ 1Vein 1 И іп, 17in 4%in,7'%sin Ип 10000 1 5100ü3FPSP28 4WY66 
Cylindrical Locksets and Mortise Locksets (Without Deadbolts) . 
Heavy-Duty Fail Secure — 24 V AC/DC E de Тий 4T in Yin 1,5001 1 621124/ 05920 СОМ 4WY69 * 
Heavy-Duty Fail Secure 12 V AC/DC E Ти 4T in Yin 1,5001b 1 621112VUS32DCON 4WY70 * 
Heavy-Duty Fail Secure 24 V AC/DC rS d 1%in 9 in Vin 1,500І0 1 621524V 5320 СОМ 4WY71 * 
Rim Type Exit Devices . 
Heavy-Duty Fail Secure 24 V AC/DC SS ae 1%in 9 in %in 1,5000 1 611224/ 05320 СОМ 4WY67 * 
Heavy-Duty Fail Secure 12 AC/DC ШАШУЫ 1%in 9 in %in 1,5001b 1 611212VUS32DCON 4WY68 * 


* Fire-rated, stainless steel, and UL 1030 burglary-resistant. T Stainless steel and burglary-resistant. 


; Adams 
Rite 
ASSA ABLOY 
Narrow-Stile Electric Strikes, Grade 1 
= 1500-Ib. holding force е Faceplate Pat ahaa А пеп 
Inisi eig опаде ойе 0. 
= 12" bolt throw For Aluminum Doors 
= Case size: 1" x 3%" x 156"D Satin Aluminum pin V ACDC 7100-540-628-00 2EUT8 
: m Dark Bronze 4T&in 24V ACID 7100-540-313-00 2EUT9 

= Strike opening: 96" х 17/6" x "D Satin Aluminum 47іп — 24V ACID 7100-510-628-00 — 2EUU1 

il- ikes fit i i- Dark Bronze 4 іп — 24 V ACID 7100-510-313-00 — 2EUU2 
Fail-secure strikes fit in frames for alumi Satin Aluminum —  675in ЭД АСОС  7130-540-628-00  2EUUT 
num or wood doors in storefronts and other ы Dark Bronze бп 24 y ACDC 7130-540-31 300 РДЕ 

j j j j j atin Aluminum в In - т a 
commercial and retail applications. Strikes X Dark Bronze 6 іп — 24V AC/DC 7130-510-313-00 — 2EUV1 
exceed 500,000 cycles and 70 ft.-Ib. dynamic : С ваг Anodized i 4T&in 12/24 V AC/DC 7400 X 628 200М66 
i i or Wood/Hollow Metal Doors 
force. Series 7130 strikes are for use when Satin Aluminum 47min 24 V AC/DC 7140-540-628-00 2ЕШІЗ 
converting from an Adams Rite MS pivoted-bolt е Dark Bronze 4 й їп 12/24 V AC/DC 1140-540-31-00 2EUUA — 
atin Aluminum в In - ж i 

deadlock to a deadiatch. Dark Bronze 4T&in — 24V AC/DC 7140-510-313-00 — 2EUUG 2EUTS 2EUU8 
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SECURITY Scan. Order. Done. 
Push & Call Buttons Details on page A1. 


$ M EA T 1 
_SECURITRON™ Р i то OPEN 


ASSA ABLOY 


VON DUPRIN’ 4GD90 1RAD7 45AX47 
Easy-to-install and operate. Multiple button configuration and finish options provide L€ ІП 
enhanced architectural appeal. 9 
Mfr. Item 
— Description Model Brand No. Push Plate Actuators 
andard Pushbutton Station = 
Standard "Exit" Push Button, Red “Exit” 701RD EX ILL Schlage Electronics 4GD90 and Switches 
Standard Pushbutton E А 
Standard Push Button, Red Button 623RD Schlage Electronics 1RAD6 Switch Button Mfr. Item 
Standard Push Button, Red ADA-Compliant Button 625RD Schlage Electronics TRADE Type Action Dia. Brand Model No. 
Standard Push Button, Red 701RD Schlage Electronics 1RAE2 Panther Switch 
Push to Exit Button Б B Square Momentary/SPDT 43 іп BEA 10ЕМ54751 45AX43 
Биело EN Button, Red "Push-to-Exit" Button 623RD EX Schlage Electronics 1RAD7 Push Plate Actuator B г = 
tandard Push Button, Red "Push-to-Exit" i Surface Mounted — Instant Open — LCN 8310-8537  3HEP2 
Button, ADA Compliant, Momentary Contact Geo ER Schlage Electronics ШЫ Surface Mounted — Instant Open біп LCN 8310-8527 ЗНЕМӘ 
Momentary, S.G., DPST, Illuminated w/ Red/Grn Lens PB Securitron SLAA3 Square Switch | 7 ae Be 
Momentary, Single Gang, Grn/Red/Handicap PB2 Securitron 5ХТр0 Round Momentary/SPDT біп BEA 10PBR1 45AX26 
Momentary, Single Gang, Grn/Red Lens РВЗЕ Securitron SLAAS Square Momentary/SPDT 4% in BEA 10РВ5451 45АХ47 
Momentary, Narrow Grn/Red Lens PBSEN Securitron 5LAAG Square Momentary/SPDT 4% іп BEA 10РВ545Р00 45АХ29 
30 Sec. Timer - SG, Grn/Red/Handica EEB2 Securitron 5LAA Square Momentary/SPDT 4% in BEA 10РВ545  45AX06 
30 Sec. Timer - Narrow Stile, Grn/Re ЕЕВЗМ Securitron БІЛА2 Square Momentary/SPDT 434 in BEA 10РВ1  45AW69 
EUIS келінін ОЕТ Wireless Push Plate Actuator 
xtreme-Duty Push Button, Aluminum, i Square 4% 
Momentary Contact 631AL Schlage Electronics TRAFI Surface Mounted Instant Open — LCN 8310-853TWP 4АҮА5 
Exit Motion Sensor Е J "Dan Actuator 
Exit Motion Sensor, Plastic XMS Securitron 5ХТА9 Surface Mounted Instant Open | — LCN 8310-3818TWS 3HEP4 
Electric Power Transfer Wire | Surface Mounted — Instant Open біп LCN 8310-852TWP 3HEP1 
IEEE Ромат Transfer Wire EPT10 CON SP28 Von Duprin 1RAK6 Wireless Received 
oor Power Cor Channel Wit Em m " 
Door Power Cord, 12" 788 12 Schlage Electronics 1RAF1 Sequencing EON. SB310:8600. ӚНЕРІ 
EMERGENCY 
EMERGENCY EMERGENCY 
Emergency Emergency Emergency Exit Fuel Pump 
Exit Power Off Shut-Down 
Blue Green Red White Yellow 
Item Item Item Item Item 
Ө Safety Technology Type No. No. No. No. No. 
Push Buttons f international Emergency Push Button 9 РЕС 
Key- To-Activate 520006 - 52CF90 — = 
Key-To-Rese 520005 = 52CF89 = = 
Blue Green Red White Yellow Momentary Mushroom | 520049 = 520630 = E 
Item Item Item Item Item Pneumatic Adjustable Timer 520007 - = — — 
Туре №. No. No. No. No. Turn-To-Reset 520008 - 52CF92 — — 
Emergency Exit Push Button Exit Push Button 
Key-To-Activate 526610 520002 — — — Key-To-Activate — 52CF97 — — — 
Key-To-Reset 520G09 | 52CG01 — — — Key-To-Rese — 52CF96 = = = 
Momentary Mushroom 52CG54 | 52CG44 — — = Momentary Mushroom - E 520039 = = = 
Pneumatic Adjustable Timer 526611 520003 - - = Pneumatic Adjustable Timer = 52CF98 = = = 
Turn-To-Reset 526612 520004 = = — Turn-To-Reset — 52CF99 — — — 
Emergency Power Off Push Button Я Fuel Pump Shut-Down Push Button " 
Key- To-Activate = — 520022 | 526018 Key-To-Activate E — 52CF94 = 520014 
Key-To-Reset = = 52CG21 | 526617 Кеу-То-Аеѕеі — — 520Ғ93 - 520013 
Momentary Mushroom — — 520068 | 526663 Momentary Mushroom — — 526635 — 520015 
Turn-To-Reset — — 526624 | 520020 Turn-To-Reset — — 52CF95 — 520616 
©) С) Safety Technology 
4 International 
PUSH П - i 
EXIT & PUSH us Universal Push-Button Kit and 


x  Latching/Timer Module 
EXIT EXIT Kit features cast-aluminum plate, illuminated message plate, and 


button. Translucent lenses allow for custom labels. Includes 2 Form "C" 


EMERGENCY ll EMERGENCY Е58 contacts and 300 combos. 


Use latching timer as a latching module for momentary buttons. Fail 


2KFK2 Safe and Fail Secure operation modes. Digital timing circuit is 15, 30, 
кш ca EMERGENCY 45 sec., or indefinitely. 12/24VAC/DC operation, 3A at 30VDC 125VAC. 
Description Model No. 
4 Universal Push Button Kit UB-1 2KFK2 
i STI Latching/Timer Module LT-1 4AGC2 
1978 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Digital Keypads & Power Supplies 


Digital Single Gang Keypad -J&URITRON" 


ASSA ABLOY 
= 99 user code 


Designed for releasing any electric lock. Use in low- to medium-security applications. Features stainless steel 
plate with plastic backbox. Red/green/yellow LEDs function as indicators and programming prompts. Indoor use. 


Mfr. Item 
12 Button 111 nate Digi I 30 wer бо VAC м н m B 
utton Illuminated Digital or 1 А 
Access Keypad, Single Gang Switched Voltage 2 ein Die 10A459 
HH -J€CURITRON ^ 
Digital Keypad Systems тесто 


= 59 user code 

= Weather-resistant; operating temp. of -22° to 158°F 

Vandal-resistant, 2-pc. system is designed to control electric locks. Feature narrow-stile cast stainless steel 
10-digit keypad and remotely mounted CPU board. Include 3 LEDs and bell button. 


Mfr. Item 

Description Voltage w H Model No. 
Access Control Keypad 12 or 24 AC/DC Tin Тіп DK-26SS 5К2Т7 
Wiegand Output Access Control Keypad — 12 or 24 AC/DC 1 in Тіп DK37WSS 5KZT8 


Enclosures for Keypads, п 


| ШЕ 
Н 7 Safety Technology | T] 
Buttons, and Light Switches eed | Ж 
Multipurpose Keypad and Flip-Up Polycarbonate Indoor/Outdoor Covers— a" 
Push-Button Enclosures— Protectors—Rugged enclo- Polycarbonate; include gaskets and H 
Polycarbonate enclosures protect sures help protect keypads mounting hardware. Large interior E 
against weather, vandalism, and and push-button locksets from space protects dual-action pull stations, E 
theft. 3FVR4 is smoke-colored to weather, vandalism, and theft. keypads, intercoms, push buttons, elec- i 
help guard against password theft. Easy to install. trical switches, and duplex plugs. i 
Mir. Item n 
Description H w D Color Std. Model No. - и - = 
Multipurpose Keypad and Push Button Enclosures en - 
Protective Cabinet 14 i^ in 12 іп 6 ^in Clear cUL, UL STI-7530 3FVR1 Меке 
МЕМА АХ Protective Cabinet 10 76 in 8 іп 3% in Clear cUL, UL STI-7520 3FVP9 Protective Cabinet 
Protective Cover 694 in 8% in Sin Smoke cUL, UL STI-7505 3FVR4 3FVR1 
Without Alarm 4 195 in 395 in 19% in Clear — STI-6519 45YP74 
Flip-Up Polycarbonate Protectors 
Universal Stopper Cover 4% in 8 in 1 854 in Clear UL, cUL, ADA STI-7700 54JF51 
Protective Cover For Biometrics 3 in 375 in 2 1s in Clear cUL, UL STI-6514 3FVR2 m 
Protective Cover For Keypads ЗУ in 3% in 2in Clear UL CUL ADA STI-6516 3FVR3 
Indoor/Outdoor Pull Station Covers 
Without Alarm 8 95 in 5 Ae in 2 ?V» in Clear cUL, UL SL TRUNG 5AFX7 
Without Alarm, i A i ТІ- 
Universal Stopper 6in 47 in 3!V&in  Clear/Red/Gray UL 52466, ADA 4 2008-7003  49YP77 Indoor/ 
Without Alarm, Fire Label 855 in 5 “cin 2 2 in Red cUL, UL STI-13010FR — БАЕХ8 Outdoor 
Without Alarm 10 1364 in 7 364 in 5 win Clear cUL, UL STI-3150 2KFK5 5 
Without Alarm 8 Y in 5 Asin 4in Clear cUL, UL STI-13200NC — БАҒҮ4 Pull Station 
Wire Cage 7 ^in 6 in 3 Жіп White UL and cUL STI-9705 16D841 Cover w/ 
Indoor Pull Station Covers out Alarm 
Without Alarm 8 біп 6 1 віп 3 s іп Red/Clear UL, cUL, ADA STI-1200 1DPD6 БАҒҮ4 
With Alarm 876 in 6'%sin  3%sin — Red/ear — DL cUL ADA 571-1100 1DPD7 4 
With Alarm 8 іп 6 131 in 5 Ys in Clear cUL, UL STI-1130 2KFK3 3 
Without Alarm 8% in 6 %e in 5 %e in Clear cUL, UL STI-1230 2KFK4 : 
Indoor/Outdoor Covers 
Enclosed Backbox 855 in 5 “cin 4in Clear/Black cUL, UL STI-13400NK БАҒҮ5 
= = -J€CURITRON^ 
Plug-in Power Supplies €. 
Ideal for powering a wide range of DC devices. Wall-mounted. Include internal thermal 
fuse and 16-ft. output cable. 
Input Output Current Mfr. Item 
Description Voltage (amps) Model No. 
12V DC Plug-In Power Supply 120 700m. PSP-12 5KZX8 
24V DC Plug-In Power Supply 120 350mA PSP-24 5К7Х9 
. Е -J€CURITRON^ 
———À 
Linear Power Supplies ASSA ABLOY E 


Allow for wire runs without the use of conduit from power supply to door. Use with voltage-sensitive safety and 
security components, including card readers, motion sensors, and DC cameras. Also recommended for where 
an interface with a fire alarm system or battery backup (internal charging) is needed. Use with sealed lead-acid 
batteries (not included). 


Input Voltage No. of Encl. Encl. Encl. Mfr. Item 
Description Voltage Output Outputs — Width (in.) Height (in.) Depth (in.) Model No. 
ЖАШ oxed 120VAC 120r24VDC — 1 9in 12 in 4in  BPS-12/24-1  5KZX3 
12V Boxed Power Supply — 120V AC 12V DC 4 14in 14in 4in BPS-12-45 5KZX4 | 
24V Boxed Power Supply — 120V AC 24V DC 4 14 in 14 in 4 in BPS-24-3 5KZX6 
24V Boxed Power Supply — 120V AC 24V DC 8 15 in 18 in біп ВР5-24-6 5KZX7 
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SECURITY Scan. Order. Done. == 


Lever Locksets Details on page А1. 
Lock Functions 
2/4.) 2/4, «(4c po 
PASSAGE PRIVACY ENTRANCE 
Both outside and inside handles are always Inside handle push button locks the outside handle. Inside handle push button locks the outside 


unlocked and free-turning. No keys are required. Emergency release is on the outside knob. Closing the handle. Outside handle opens with a key or 
door or turning the inside handle releases the button. by turning the inside handle. 


«мом ім (OPO Od 


STOREROOM CLASSROOM 

Inside handle is always unlocked and Inside handle is always unlocked and Deadlocking latchbolt is activated For applications where a 
free-turning. Outside handle is always ^ free-turning. Outside handle is free-turning by the inside knob. Nonremovable latch bolt is not needed. 
locked and unlocks with a key. except when it is locked by a key. blank plate is on the outside. 


<SSSECURITECH 


Classroom/Intruder Door Lever Locksets 


= Strike: 1⁄2" x 4 76" Extra heavy duty locks are suitable for installation 
= Door thickness: 134" on wood or metal doors. These reliable locksets 

= Keyed different; Kenstan provide security while allowing easy entrance and 

52HY92 54G keyway egress. Ligature resistant design. Include lock and 

= Brushed stainless steel finish mounting hardware. 

Mfr. Item 
Backset Model No. 

2%in LSL-C1-SE2-630-LH 52HY92 

23h in LSL-C1-SE2-630-RH 52HY93 

24 in LSL-C1-SE2-630-LHR 52HY94 

234 in LSL-C1-SE2-630-RHR 52HY95 

5in LSL-C2-SE1-630-RHR 52HZ04 

Біп LSL-C2-SE2-630-LH 52HZ05 

5in LSL-C2-SE2-630-RH 52HZ06 

Біп LSL-C2-SE2-630-LHR 52HZ07 


MMARKSUSA 


Classroom Lever Lockset, Grade 1 


= Backset: 23/4" 22PE95 and 22PE96—Both have a 
= Strike: ASA, 475" cylindrical lockset for 134" standard 
= Door thickness: 134" door; 22PE96 also includes a flush- 
= Keyed different mounted, beveled "Panic Protector" 


22PE93—Designed for added safety inthe design. CableGard protects wires for 
classroom. Teachers can lock and unlock easy installation. Preprogrammed code 
the door from the exterior, with the interior with 180 user codes and temporary 
always open. In emergency situations, the user codes. Keypad programmable 
teacher can lock the classroom from the with passage mode and pin only mode. 
inside without having to step into the hallway 2-wire remote release. Double code 

to lock the outside handle. Zinc handle with entry for maximum security. 16-digit 
satin chrome finish. Includes hardware. Lock tactile metal keypad and an audible and 


22PE93 


22PE95 


comes with a 6-pin cylinder and 2 keys. visible entry indicator. Weatherproof. 
Keyway Mfr. Item Item 
Type Series Model No. Description No. 
Schlage 5:24 ПВ 295DB/26D 22РЕ93 Access Control Keypad, Black 22PE95 


Access Control Keypad w/ Rim Panic, Black — 22PE96 


E Lever Locksets, Grade 1 


= Backset: 224" Dummy locks feature a pull lever on one side with no 
= Strike: 114" x 474" mechanical operation. Entrance locks are designed 
35HU03 = Door thickness: 134" x 274" — with a latchbolt that is operated by lever from either 


side or key in the outside lever. The outside lever is 
locked by push/turn button on the inside. 


Key Mfr. Item 
Type Style Keyway Type Finish Model No. 
Dummy Е 
Not Keyed Boston None Satin Chrome GT211BSN626234ASA X 35HU04 
Not Keyed Miami None Satin Chrome GT211MIA626234ASA ^ 35HUU05 
n Keyed ^ Philadelphia None Satin Chrome GT211PHL626234ASA 35Н/03 
ntrance 
Different Boston Schlage SC4 — Oil Rubbed Bronze GT116BSN613234ASASCC  35HU10 
Different Philadelphia Schlage SC4 — Oil Rubbed Bronze — GT116PHL613234ASASCC —35HUU08 
Not Keyed Boston None Satin Chrome GT116BSN626234ASASFL 35Н/07 
Not Keyed Boston None Oil Rubbed Bronze _ GT116BSN613234ASASFL 35Н011 
35HU09 Not Keyed Philadelphia None Satin Chrome  GT116PHL626234ASASFL 35HU06 
Not Keyed Philadelphia None Oil Rubbed Bronze — GTI16PHL613234ASASFL  35HU09 


1980 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Lever Locksets 


[SCHLAGE] 


Lever Locksets, Grade 1 and 2 
= Backset: 234" 

a Strike: 11⁄4" x 47%", square corner, no box 

a Door thickness: 154" to 276" Rhodes 
= Square corner faceplate: 15" x 214" 

Include 1" housing dia., ^" throw, and 6-pin solid brass 
cylinder. C123 keyway. 2 nickel silver keys per lock. 

Grade 1, ND Series levers are heavy-duty cylindrical locks. 
Antimicrobial coating 626AM inhibits bacteria growth. 
Grade 2, Elan Series are light-duty residential locks. 


. E Jupiter Neptune 
Grade 2, AL Series levers are standard-duty commercial locks. 
Note: For freewheeling lever models that protect against abusive rotational 
force, go to grainger.com and search "freewheeling lever". Saturn 
SATIN CHROME SATIN CHROME LESS SFIC CYLINDER ANTIMICROBIAL SATIN CHROME 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Function Model No. Model No. Mode No. 
Grade 1, ND Series 
ND Athens z 
Classroom ND70PD ATH 626 C123 362321 — — | — — 
Entry ND53PD ATH 626 C123 362307 ND53BD ATH 626 362302 — — 
Passage ND10S ATH 626 362281 — — — — 
Privacy ND40S ATH 626 362292 — — — — 
Storeroom ND80PD ATH 626 C123 362343 — — — — 
ND Rhodes 
Classroom ND70PD RHO 626 C123 362324 ND70BD RHO 626 362317 ND70PD RHO 626AM C123 362325 
Entry ND53PD RHO 626 C123 KA 362310 ND53BD RHO 626 362303 ND53PD RHO 626AM C123 362311 
Passage ND10S RHO 626 362284 — — ND10S RHO 626AM 362285 
Privacy ND40S RHO 626 362295 — — ND40S RHO 626AM 362296 
— Storeroom ND80PD RHO 626 C123 362346 ND80BD RHO 626 362339 — — 
parta | - = 
Classroom ND70PD SPA 626 C123 362328 ND70BD SPA 626 362318 — — 
Entry ND53PD SPA 626 C123 367314 ND53BD SPA 626 367304 — — 
Passage ND10S SPA 626 362288 — — ND10S SPA 626AM 362289 
Privacy ND40S SPA 626 367299 = = ND40S SPA 626AM 362301 
Storeroom ND80PD SPA 626 C123 362350 ND80BD SPA 626 362340 — — 
Grade 2, AL Series 
AL Jupiter 
Entry AL53PD JUP 626 C123 362049 = = = = 
Passage AL10S JUP 626 362029 — — — — 
Privacy AL40S JUP 626 362038 — — — — 
AL Neptune 
Classroom AL70PD NEP 626 C123 362063 AL70BD NEP 626 362056 = = 
Entry = = AL53BD NEP 626 362045 — — 
Privacy AL40S NEP 626 367041 - - - - 
AL Saturn 
Classroom _ — — AL70BD SAT 626 362057 — — 
Entry AL53PD SAT 626 C123 362055 — — — — 
Passage AL10S SAT 626 362035 — — — — 
Grade 2, Elan Series 
F Elan 
Passage F10 ELA 626 367181 - - - - 
Privacy F40 ELA 626 362204 — — — — 
SARGENT 
------- 
Lever Locksets, Grade 1 and 2 ASSA ABLOY 
= Backset: 234" Cylindrical lever locksets have solid cast levers 
= Strike: 47%" x 11⁄4", ANSI, curved lip and 2%" x 1%" faceplate. Nonhanded. ANSI 115.2 
= Grade 1 door thickness: 13⁄4" to 2" (161) modified door prep. Grade 1 levers have 


= Grade 2 door thickness: 196" to 134" heavy-gauge parts and install quickly. Grade 2 
= Include 2 nickel silver keys per lock levers have a brass latch bolt for durability. 


SATIN CHROME OIL-RUBBED BRONZE 
Mfr. Item Mfr. Item 
Function Model No. Model No. 
Grade 1 
B-Lever 
Classroom 28-10G37 LB 26D 325178 28-10G37 LB 10B 322188 B-Lever 
Entry 28-10G05 LB 26D 32J177 28-10G05 LB 10B 324187 
Passage 28-10U15 LB 26D 32179 28-10U15 LB 10B 32J189 
Privacy 28-10U65 LB 26D 32180 28-10U65 LB 10B 32J190 
" Storeroom 28-10G04 LB 26D 324176 28-10G04 LB 10B 324186 
-Lever 
Classroom 28-10G37 LL 26D 324173 28-10637 LL 108 32J183 
Entry 28-10G05 LL 26D 323172 28-10G05 LL 10B 32J182 
Passage 28-10U15 LL 26D 323174 28-10015 LL 10B 32184 
Privacy 28-10U65 LL 26D 32J175 28-10U65 LL 10B 32185 
Storeroom 28-10G04 LL 26D 32J171 28-10604 LL 108 32J181 
Grade 2 
B-Lever > 
Classroom 28-65637 KB 26D 32198 28-65G37 KB 10B 32J209 
Entry 28-65605 KB 26D 324197 28-65605 KB 10B 32J208 
Passage 28-65U15 KB 26D 32J199 28-65U15 KB 10B 32J210 
Privacy 28-65U65 KB 26D 32J201 28-65U65 KB 10B 32J211 
LL Storeroom 28-65G04 KB 26D 323196 28-65G04 КВ 10B 32J207 
-Lever 
Classroom 28-65G37 KL 26D 32J193 28-65637 KL 10B 32204 4 2 
Entry 28-65605 KL 26D 323192 28-65G05 KL 10B 32J203 | L-Lever 
Passage 28-65U15 KL 26D 32J194 28-65U15 КІ 10B 32J205 
Privacy 28-65U65 KL 26D 32J195 28-65U65 KL 10B 32J206 
Storeroom 28-65604 KL 26D 32J191 28-65G04 KL 10B 32J202 
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Lever Locksets Details on page А1. 


SECURITY Scan. Order. Done. zs 


Newport КЕЕ 
CL3300 Series Lever Locksets, Grade 1 and 2 ASSA ABLOY 


a Backset: 234" 

= Strike: 4%" x 11A", ANSI, curved lip 

= Door thickness: 134" to 2" for CL3300 series, 135" 
to 1%" for CL3500 and CL3800 series 


For use with ANSI 115.2 (161) modified door prep. Passage and Privacy locksets 

do not have cylinders; all other locksets have a 6-pin cylinder with L4 keyway that 

is keyed different and include 2 keys. CL3300 Series locksets are heavy-duty. They 

feature EZ-install components, Lever Release lever design for reduced breakage, 

heavy-duty return springs, and stainless steel latch bolt for increased durability and 
Newport security. CL3500 Series locksets are nonhanded and have independent lever return 
CL3500 Series Springs for reduced lever sag, solid cast levers for increased strength, and through- 
bolt cylindrical chassis to ensure proper alignment. CL3800 Series locksets Lever 
Release lever design, solid cast levers for increased service life, through-bolts for 
solid attachment, and independent lever return springs. 


SATIN CHROME OIL-RUBBED BRONZE 
Mfr. Item Mfr. Item 
: Style Function — | Model No. | Model No. 
Grade 1 CL3300 Series б 2 
Entry CL3351 NZD 626 321232 | CL3351NZD 108 32.238 


Passage CL3310NZD 626 321038 | CL3310NZD i0B 32.241 
Privacy CL3320NZD 626 3210936 | CL3320NZD10B 321042 
assroom 13355 NZD 626 321234 | CL3355 NZD 10B 321240 
assroom 013352 NZD 626 321237 | CL3352 NZD 10B 321243 
oreroom |13357 NZD 626 — 324233 | CL3357 NZD 10B 324239 


Newport 


C 
C 
Newport S 
S 


CL3800 Series oreroom ШЕУ 28XW01 — - 
Grade 1 613500 Series | ee ЧЕЗ aaa.) eet ш 

Entry CL3551 NZD 626 321044 | СІЗ551 М20 108 321048 
Passage CL3510 NZD 626 — 32J246 | CL3510 NZD 108 — 32J251 
Newport Privacy CL3520 NZD 626 324248 | CL3520NZD 108 321253 
Classroom CL3555 NZD 626 — 32J247 | CL3555 NZD 10B — 32J252 
Du - 5іогегоот 13557 NZD 626 321245 | CL3557 NZD 10B 321050 
Grade 2 CL3800 Series | ИРИС eee ee ЗЕ 
Entry 1 013851 NZD 626 321254 | CL3851 NZD 108 — 32J259 
Passage 13810 NZD 626 321255 | CL3810NZD 10B 321260 
Newport Privacy CL3820 NZD 626 320256 (13820 NZD 10B — 32J261 


Classroom |13855 NZD 626 321258 13855 NZD 10B 321063 
Storeroom |13857 NZD 626 321257 | CL3857 NZD 108 321062 


5000 Series Lever 
Locksets, Grade 1 and 2 


= Backset: 2%" 

= Strike: 476" x 1%" x 1%" ANSI 

Nonhanded, field reversible. Zinc dichromate plating resists 
corrosion. Keyed different. Heavy-Duty 5400LN series 
includes Free Wheeling design that helps minimize vandal- 
ism by allowing the lever to rotate freely when locked. For 
Pacific Beach 134"- to 2"-thick doors. Standard-Duty 5300LN series is for 
1%"- to 194"-thick doors. Models without cylinders accept 
both Yale and Schlage cylinders. MicroShield antimicrobial 


coating inhibits the growth of bacteria and lasts the lifetime 
Augusta 


of the finish. 
DULL CHROME ANTIMICROBIAL DULL CHROME | DULL CHROME LESS CYLINDER [DULL CHROME LESS SFIC CYLINDER 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Style — — Function | Model No. | Model No. | Model No. | Model No. 
G 
5400LN Pacific Beach Entry | PB5407LN 32\59 |  PB5407LN x YMS SVTES | S-PB5407LN ТАВНА | B-PB5407LN 6HGX9 
5400LN Pacific Beach Passage [ PB55401LN 32V53 PB5401LN x YMS 5VTEO — — - - 
54001 Pacific Beach Privacy | PB5402LN 37/55 PB5402LN x YMS Б\ТЕ1 | — — — — 
5400LN Pacific Beach Classroom PB5408LN 37161 |  PB5408LN x YMS 5VTEA | S-PB5408LN ТАВН5 | B-PB5408LN 6HGYO 
5400LN Pacific Beach Storeroom PB5405LN 3ZV57 PB5405LN x YMS SVTE2 S-PB5405LN ТАВНЗ B-PB5405LN 6HGY1 
5400LN Augusta Entrance | AU5407LN 5T706 = = = = = = 
5400LN Augusta Passage [ AUS401LN 51700 AU5401LN x YMS 5VTD5 | = = _— —_ 
5400LN Augusta Classroom | AUS408LN 37137 |  AUS408LN x YMS 5VTD9 |  S-AU5408LN TABH2 | B-AUS408LN X626 1RM56 
5400LN Augusta Storeroom AUS405LN 51704 |  AU5405LN x YMS 5VTD7 S-AU5405LN TABG9 1 B-AU5405LN 1RM54 
5400LN Augusta Entry = = AU5407LN x YMS 5VTD8 S-AU5407LN 1ABH1 B-AU5407LN 1RM55 
... 54001 Augusta - Privacy | = = AU5402LN x YMS 5VTD6 | = = = = 
5300LN Series, Grade 2 5 See LOG EM eee DE 
5300LN Pacific Beach Entry | PB5307LN 3249 | — xYMS .  5VTF3. . 1ABJ1 _ 
5300LN Pacific Beach Passage | PB5301LN 37143 | Р LN x YMS 5VTFO 
5300LN Pacific Beach Privacy | PB5302LN 37/45 PB5302LN x YMS Б\ТЕ1 | — — — — 
5300LN Pacific Beach Classroom PB5308LN 4ECD7 |  PB5308LN x YMS SVTFA | S-PB5308LN 1ABJ2 | B-PB5308LN 6HGY3 
5300LN Pacific Beach Storeroom [ PB5305LN 37/47 PB5305LN x YMS 5VTF2 | S-PB5305LN 1ABH9 B-PB5305LN 6HGY4 
5300LN Augusta. Entry | AU5307LN 41М29 AU5307LN x YMS SVTEB | S-AU5307LN 1ABH7 | B-AU5307LN 1RM52 
5300LN Augusta Passage | AU5301LN 4LM23 AUS301LN x YMS 5VTES | = = -- - 
53001 Augusta Ргіуасу AU5302LN 4LM25 |  AU5302LN x YMS 5VTEG | — - = | — _ 
5300LN Augusta Classroom AUS308LN 37/51 | —AUS5308LN x YMS SVTES S-AU5308LN 1ABH8 B-AUS308LN 1ВМ53 
530011 Augusta Storeroom | AUS305LN 4LM27 AU5305LN x YMS 5VTE7 | S-AU5305LN 1ABH6 B-AUS305LN X 626 1RM51 
1982 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Lever Locksets 


For keyed 
alike or master 


keying, call 
1-800-GRAINGER 
(472-4643) 


4000 Series 
Lever Locksets, 
Grade 1 and 2 


bod | Қы 


= Backset: 234" 3 

= Strike: 274" x 474" ANSI f 

= Door thickness: 1%" to 13⁄4" 

Nonhanded field reversible. 4700 " 


Series locks have free-wheeling = 


levers that rotate when locked. Pacine Beach 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description Lockset Function Model No. Description Lockset Function Model No. 

Grade 1, 4700LN Series Grade 2, 4600LN Series 

Bright Brass Bright Brass 
4700LN Augusta Classroom AU4708LN x 605 5VRP8 4600LN Augusta, Interchangeable Core Classroom AU4608LN x 605 5VRU2 
4700LN Augusta Entrance AU4707LN x 605 5VRP6 4600LN Augusta, Interchangeable Core Entrance AU4607LN x 605 5VRUO 
4700LN Augusta Passage AU4701LN x 605 5VRPO 4600LN Augusta, Interchangeable Core Passage AU4601LN x 605 БҮНТ4 
47001 Augusta Privacy AU4702LN x 605 SVRP2 4600LN Augusta, Interchangeable Core Privacy AU4602LN x 605 SVRT6 
4700LN Augusta Storeroom AU4705LN x 605 5VRP4 4600LN Augusta, Interchangeable Core Storeroom AU4605LN x 605 SVRT8 
4700LN Pacific Beach Classroom PB4708LN x 605 SVRR8 4600LN Pacific Beach Classroom PB4608LN x 605 SVRV2 
4700LN Pacific Beach Entrance PB4707LN x 605 5VRR6 4600LN Pacific Beach Entrance PB4607LN x 605 5VRVO 
4700LN Pacific Beach Passage PB4701LN x 605 SVRRO 4600LN Pacific Beach Passage PB4601LN x 605 5VRUA 
4700LN Pacific Beach Privacy PB4702LN x 605 SVRR2 4600LN Pacific Beach Privacy PB4602LN x 605 SVRU6 
4700LN Pacific Beach Storeroom PB4705LN x 605 SVRRA 4600LN Pacific Beach Storeroom PB4605LN x 605 SVRU8 
Dull Chrome Dull Chrome 
4700LN Augusta Classroom AU4708LN x 626 5VRP7 4600LN Augusta Entrance AU4607LN x 626 SVRT9 
4700LN Augusta Entrance AU4707LN x 626 SVRPS 4600LN Augusta Storeroom AU4605LN x 626 SVRT7 
4700LN Augusta Passage AU4701LN x 626 5VRN9 4600LN Augusta, Interchangeable Core Classroom AU4608LN x 626 5VRU1 
4700LN Augusta Privacy AU4702LN x 626 5VRP1 4600LN Augusta, Interchangeable Core Privacy AU4602LN x 626 SVRTS 
4700LN Augusta Storeroom AU4705LN x 626 SVRP3 4600LN Augusta, Less SFIC Cylinder Classroom B-AU4608LN x 626 5/Т05 
4700LN Augusta, Less SFIC Cylinder Classroom B-AU4708LN x 626 5VTF9 4600LN Augusta, Less SFIC Cylinder Entrance B-AU4607LN x 626 5VTG3 
4700LN Augusta, Less SFIC Cylinder Entrance B-AU4707LN x 626 5VTF7 4600LN Augusta, Less SFIC Cylinder Storeroom B-AU4605LN x 626 SVTG1 
4700LN Augusta, Less SFIC Cylinder Storeroom B-AU4705LN x 626 5VTFS 4600LN Pacific Beach Classroom PB4608LN x 626 5VRV1 
4700LN Pacific Beach Classroom PB4708LN x 626 5VRR7 4600LN Pacific Beach Entrance PB4607LN x 626 SVRU9 
4700LN Pacific Beach Entrance PB4707LN x 626 SVRR5 4600LN Pacific Beach Privacy PB4602LN x 626 SVRUS 
4700LN Pacific Beach Passage PB4701LN x 626 5VRP9 4600LN Pacific Beach Storeroom PB4605LN x 626 5VRU7 
4700LN Pacific Beach Privacy PB4702LN x 626 5VRR1 4600LN Pacific Beach, Less SFIC Cylinder ^ Classroom B-PB4608LN x 626 5VTG6 
4700LN Pacific Beach Storeroom PB4705LN x 626 5VRR3 4600LN Pacific Beach, Less SFIC Cylinder Entrance B-PB4607LN x 626 5VTG4 
4700LN Pacific Beach, Less SFIC Cylinder Classroom B-PB4708LN x 626 5VTG0 4600LN Pacific Beach, Less SFIC Cylinder Сіогегоот B-PB4605LN x 626 5/Т02 
4700LN Pacific Beach, Less SFIC Cylinder Entrance B-PB4707LN x 626 SVTF8 Satin Chrome 

4700LN Pacific Beach, Less SFIC Cylinder Storeroom B-PB4705LN x 626 SVTF6 4600LN Augusta Passage AU4601LN x 626 SVRT3 

4600LN Pacific Beach Passage PB4601LN x 626 5VRU3 


Quantum 


SATIN CHROME, 
SATIN CHROME LESS SFIC CYLINDER Less LSFIC 
Mtr. Item Mfr. Item Cylinder 
Style Function Model No. Model No. 


Grade 1, T Series, For Door Thickness 134" to 276" 


T Dane Entry T511CP6D D 626 KD 362369 | T511BD D 626 367366 For keyed alike or master keying, 
T Dane Passage T1018 D 626 362361 = — call 1-800-GRAINGER (472-4643) 
T Dane Privacy T3018 D 626 362364 FALCON 

. 


T Dane Classroom | T561CP6D D 626 KD 367374 | T561BD D 626 367371 
T Dane Storeroom | T581CP6D D 626 KD 367379 | T581BD D 626 367376 


T Quantum Entry Т511РО Q 626 367370 7511800626 362607 Lever Locksets, Grade 1 and 2 

T Quantum Passage T1015 Q 626 362362 E = 5 

T Quantum Privacy 13015 Q 626 362365 = Square corner faceplate: 11⁄4" x 214" 

TQuantum Storeroom | Т581СР60 Q626KD 362380 |T5818DQ626 36737; ІПсішбе 1" housing dia., 1⁄2" throw, and 6-pin solid brass cylinder. Schlage 


T Quantum Classroom |T561CP6D Q 626 C KWY — 362375 | T561BDQ626 367372 


4000 Dane Епу | = — |Т501ВП D626  35YK73 Classic C keyway. Keyed different. 2 nickel silver keys per lock. 

Grade 2, W Series, ETE Thickness 1 to os KD 367398 WS118D 0696 360396 Grade 1, T Series levers are heavy-duty cylindrical locks designed for facilities 

W Dane Passage М/1015 D 626 367382 - - that are subjected to high-traffic/high-abuse conditions. Thru-bolted through the 

M pane "n Wee con бб. 387988 — door. Chassis is secured by interlocking antirotation plate. Free-wheeling levers. 

W Dane Storeroom W581CP6D D 626 362415 |W581BDD 626 362412 Grade 2, W Series levers are for high-use commercial applications such as 

ү Quantum E EU 062 30404 WSTIBD 0 626 367396 schools, offices, and high-end residential. Solid stops in the lock and heavy- 
uantum assage = — " " Я 

W Quantum Privacy W301S 0 626 367394 duty construction of all operating parts are designed to prevent damage when 


WQuantum | Classroom W561CP6D Q 626 362411 |W561BD Q626 367406 subjected to excessive force. Feature small format interchangeable cores 
W Quantum — Storeroom WS81CP6D Q626 367420 | W581BD 0626 362413 (SFICs) that are compatible with SFIC products from other manufacturers. 
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SECURITY Scan. Order. Done. [= 
Lever Locksets Details on page A1. 


m 


BS 


ТК Series—Keeper hole is not exposed on keyed levers providing increased security. Snap-on кс сиге Retur 


пек А . Lever Storeroom 7KC37D14DS3626 49M857 
inside rose means no exposed mounting screws. Keyed lever is removable only after removal 7KC Contour Ang 


Lever Storeroom 7KC37D15DS3626 49M858 


SATIN CHROME 
d Lockset Mfr. Item 
zd Style Function Model No. 

к. 9К Series, Grade 1 
2 9K Curved Return Lever Passage 9K30N14DS3626 49М862 
9K Contour Angle Lever Passage 9K30N15DS3626 49M863 
с а Cont 9K Curved Return Lever Privacy 9К30114053626 49M864 
Urve: ontour 9K Contour Angle Lever Privacy 9К30115053626 49M865 
Return Lever Angle Lever 9K Curved Return Lever Entrance 9K37AB14CS3626 491866 
9K Curved Return Lever Entrance 9K37AB14DS3626 49M867 
9K Contour Angle Lever Entrance 9K37AB15DS3626 49M868 
Lever Locksets, Grade 1 and 2 9K Contour Angle Lever Entrance 9K37AB15DSTK626 49М869 
= Backset: 234" 9K Curved Return Lever Storeroom 9K37D14053626 49M870 
MED ER" . . 9K Curved Return Lever Storeroom 9K37D14DS3626 49M871 
Cylindrical chassis fit common door preparation. These locksets feature through-bolt mounting ок Contour Angle Lever Storeroom 9K37D15DS3626 49M872 
studs for increased torque resistance and quick rekeying with BEST interchangeable cores. K боп our Ang e Lever Storercom DAE 494873 

Ч " Я Я Я urve eturn Lever assroom 

Hub torque springs provide extra resistance to lever sag. Preassembled hubs provide quick, 9K Contour Angle Lever Classroom 9K37R15D93626 49M875 
simple installation. 9K Contour Angle Lever Dormitory 9K37T15DS3626 491876 
Е : : 53 9K Contour Angle Lever ntruder 9K37IN15DS3626 49М877 

9K Series—Low-maintenance design protects critical components from the damage that 7K Series, Grade 2 
comes with everyday use. Vandal-resistant lever features a lost motion design that allows lever me бол our Ang e Lever Passage AKCIONISD S3826. pend 

o “ТТІ i 6 n А р ontour Angle Lever assage 
to move 45? to 60 without engaging retractor assembly. Attack resistant design with slotted 7KC Contour Angle Lever Privacy 7KC30L15DS3626 49М850 
key release cam and locking lug assembly allow key access even if lock is damaged and 7KC Contour Angle Lever Privacy 7KC30L15DSTK626 49М851 
ensure that lever is functional from inside of the door. Outside lever sleeve is a single piece of Ke бол our Ang e Lever Entrance eee, poe 
" nl " " Я ontour Angie Lever ntrance 

seamless, hardened steel alloy that delivers additional reinforcement in the locking lug slot. 7KC Contour Angle Lever Entrance 7КСЗТАВІ5053626  49M855 
7KC Contour Angle Lever Entrance 7KC37AB15DSTK626 49М856 

n 

e 

e 

e 

e 


of core. Internal steel mechanisms are corrosion-treated for normal atmospheric conditions. me бол our Ang Lever Storercom U eee 49М153 
Тһе lockset is reversible for either hand of door without removing keyed lever. eremi m ever 2455Г00Г1 


t Lever Classroom 7KC37R15DSTK626 49M861 


Low-Profile Healthcare Latch, Grade 1 


= Paddle style Features cylindrical latch application 

= Strike: 47%" for passage function. 

= Door thickness: 134" " қ 

= CHOOSE: Backset: 294", 3%, 5" or 7" Fip Up were 

= CHOOSE: Left or Right Handed Latch—The push side of the paddle 
4 9 will flip up to be ligature-resistant, 


this application is used in behavioral 


P CHOOSE: Item icati 
Handle Material Finish wo. health applications. 
Flip Up Wide Paddle Push-Pull Latch i 4 = 
Stainless Stee Oil Rubbed Bronze | J5630 Quiet Push-Pull Latch Features 
Stainless Stee Satin Bronze 15631 built in sound dampening functional- 
55612 Ј5620 Stainless Stee Bright Brass 45632 йу to provide a zero decibel solution 
" TT рев Steel Satin Brass J5633 specifically for patient healthcare 
A Н Stainless Stee Satin Brass 15624 environments. Can be field config- 
Stainless Stee Satin Stainless J5620 ured for any paddle designation and 
Stainless Stee Oil Rubbed Bronze | J5621 ease of use 
Healthcare Stainless Stee Satin Bronze J5622 à 
Stainless Stee Bright Polished Brass | J5623 А zi TA 
Mortise Locksets Copper Nicke Satin Stainless J5634 Wide Paddle Push Pull Latch 
Wide Paddle Push-Pull Latch Provides additional area on the 
» Paddle style Copper Nickel, Stainless Steel Satin Stainless 45629 — paddle when pushing or pulling. Ideal 
‚ 234" Stainless Stee Oil Rubbed Bronze | J5625 for use in operatiing rooms along 
в Backset: 234 Stainless Stee Satin Bronze 15626 . . ve 
= Strike: 474" Stainless Stee Bright Polished Brass | J5627 With patient rooms when additional 
= Door thickness: 13/4" Stainless Stee Satin Brass 15608 leverage is needed. 


= CHOOSE: Stainless steel, 
bright stainless steel, bright Choose Style 
brass, satin brass, satin 
bronze, oil rubbed bronze 


Features ligature-resistant trim hr J 
with mortise lock body. p 4 
Item W^. > 2 $ 
Lockset Function Mfr. Model No. @ 8 $ 
Privacy LRF6632 15612 ы е 
Communicating LRF6637 J5613 
Hotel LRF6645 15614 
Dormitory LRF6653 J5615 
Giassroom RERA 1616 Push Down | Push Up PushUp [Push Down |Push Down | Push Up PushUp  |Push Down 
Passage LRF6610 45636 Pull Up Pull Down Pull Up Pull Down Pull Up Pull Down Pull Up Pull Down 
Entrance LRF6638 15637 Left Hand | LeftHand | LeftHand | LeftHand |Right Hand |Right Hand |Right Hand |Right Hand 
Institution LRF6641 ^ 15638 
Entrance/Office LRF6654 J5639 
1984 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 
Locksets 


Master. Kwikset М ~ ar 3 
Lever Locksets, Grade 2 and 3 ==" Di Jy 


= Grade 2 backset: 23/4" 
= Grade З backset: 2%" to 234" 
= Door thickness: 134" to 194" thick 


Lockset Item Lockset Item Lockset 
Style Function Finish Brand No. ... Style Function Finish Brand No. Style Function Finish 
Grade 2 Grade 3 . ATPWStraight Privacy — Bright Brass 
SLC Angled Privacy Satin Chrome Master Lock33M213 1TPWStraight — Privacy Satin Chrome — 1TPW9 1TPP Beaver Tail Privacy — Satin Nickel 
SLC Angled Storeroom Satin Chrome Master Lock33M215* .— 2VMW Angled Entry — Bright Brass — 2VMW2 200DL Delta Passage Satin Chrome 
* Clutch style. 1TPN Angled Passage Bright Brass = 1TPN2 WL Wave Privacy 
2VMX Straight _ Entry — Bright Brass = 2VMX4 WL Wave Passage 
1TPW Straight Passage Bright Brass = 1TPW6 SLL Entry 
405DL Delta Entry — Satin Chrome 
Door Control Hardware GLYNN-JOHNSON 
= Nonhanded Push/Pull Latches—For commer- Overhead Holders and Stops—For high- 
cial and institutional settings. Variable traffic industrial applications. Mount out 
mounting positions and no fusible of the way, preventing stumbling hazards 
links to fail. For all labeled metal or and decreasing vulnerability to accidents or 
wood doors. vandalism. 
SATIN CHROME | STAINLESS STEEL ANTIMICROBIAL SATIN CHROME 
Mfr. Item Mfr. Item 


Model 2RXW4 Satin 


Chrome 


Model 


-Push/Pull Latch, 5"Backset | 2RXW5 | HL6-5630A  2RXW7 |  HL6-US26D/ 
. 10 Series Heavy-Duty Overhead Holde 
| 


8 5ҮР4 | 

7 БҮРЕ | 
БҮРЕ | 

5S-SP28 БҮРЕ? | 


. Hold-Open Holder, Size 5 
. Hold-Open Stop, Size 5 


Ligature-Resistant Push/Pull Paddlesets ?"^^*5^*5^ 


= Backset: 234" These paddlesets are specifically designed for healthcare facilities to 
a Strike: 234" cylindrical; prevent contamination under unhygienic conditions. Paddlesets can either 
47" mortise, ASA be pushed or pulled by using an elbow or forearm to open the door. 


= Door thickness: 134" 
= Stainless steel finish 


Mfr. Item 
_ ES Description Function Std. Model No. 
Cylindrical i EEA pepe um 
“Keyless Passage ANSI F75, UL LISTED 1PDN/32D 323406 32J406 
Моге | a а= DASEN ae TEEN 
Keyed Single Cylinder with Deadbolt Entrance ANSI F08, UL LISTED 5PDA/32D 324417 
Keyed Double Cylinder with Deadbolt Entrance ANSI F35, UL LISTED 5PDAC/32D 32J430 
Keyless Passage ANSI F01, UL LISTED 5PDN/32D 32Ј435 
Keyless Privacy ANSI F19, UL LISTED 5PDLF/32D 324437 
Keyless _ Exit ANSI F31, UL LISTED SPDEX/32D 321439 
Keyed Single Cylinder, Мо Deadbolt Storeroom ANSI F07, UL LISTED 5PDEW/32D 321410 
-Keyed Double Cylinder with Deadbolt Storeroom ANSI F14, UL LISTED 5PDC/32D 324431 
Keyed Single Cylinder, No Deadbolt Classroom ANSI F05, UL LISTED 5PDJ/32D 324411 
Keyed Double Cylinder, No Deadbolt Classroom Security ANSI, UL LISTED 5PDGG/32D 323427 
Keyed Single Cylinder, No Deadbolt Privacy ANSI F06, UL LISTED 5PDJM/32D 324412 
Keyed Single Cylinder, No Deadbolt Privacy ANSI F26, UL LISTED 5PDGL/32D 321414 
Keyed Double Cylinder, No Deadbolt Privacy ANSI F30, UL LISTED 5PDWW/32D 323429 
Keyed Double Cylinder with Deadbolt Privacy ANSI F34, UL LISTED 5PDFC/32D 324432 
H H ә Townsteel 
Ligature-Resistant Knob Locksets, Grade 1 ыш 
= Backset: 234" Nonhanded lock design impedes ability to attach laces, cords, and clothing 
= Strike: ASA to the knob. Heavy-duty lock chassis is constructed from wrought steel. For 
= Door thickness: 13⁄4" use in healthcare, detention centers, and other high risk facilities such as 
= Stainless steel finish behavioral institutions. 
Mfr. Item 
Function . Model No. 
Entry/Office CRX-K-81-630 30F426 
Passage CRX-K-75-630 30F424 
Privacy CRX-K-76-630 30F425 
Classroom CRX-K-84-630 30F427 
Storeroom CRX-K-86-630 30F428 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


» м „^ 
( Beaver Тай 
A 


к — 


Item 

Brand No. 
--  ТІРМ5 
- 1TPP8 


Kwikset 2WHL9 


Satin Nickel Master Lock33M234 
Satin Nickel Master Lock33M235 
Satin Nickel Master Lock 2RYE4 


2RXW7 Stainless 
Steel 


30F426 


Kwikset  2WHT8 


324417 


SECURITY 


Lever Locksets & Deadlock Knobs 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Ligature-Resistant SARGENT 


= Door 


Institutional 
Mortise Lock, Grade 1 


= Backset: 234" 
a Strike: ANSI 


ASSA ABLOY 


thickness: 194" to 174" 


Integrated lever and escutcheon combine safety 
and aesthetics for behavioral health environments. 
Tapered surfaces on all components. For use on 
metal and hard wood doors. Easy-to-install with 
standard mortise prep. Include microshield and 


26JF49 antimicrobial coating. 
| DULL 
STAINLESS 
STEEL 
Function. | 
Passage | 
Passage. | 
age | = = 
“Passage | | 
Storeroom ] 38 
Storeroom | 26/39 — 
| 26JF40 
| 26JF41 


- Entrance/Office 


HR W INSIDE TURN PIECE — | 26JF42_ 


- Entrance/Office 


LHR W INSIDE TURN PIECE 


Entrance/Office: 


H W INSIDE TURN PIECE 


— | 26JFA4 
26JF45 — 


ud 
- Classroom Intruder 


-$6-82398HW 


26JF48 
26JF49 


-32D LH 2 CYLINDERS - 


30F431 


" 
(y TownSteel 


Ligature-Resistant 
Mortise Lever 


Locksets, Grade 1 


= Backset: 224" 

= Strike: ASA 

= Door thickness: 13⁄4" 

Outside clutching lever allows free 
rotation and helps protect against lock 
abuse. Field reversible. 6-pin solid 
brass cylinder with Schlage C keyway. 2 
nickel silver keys per lock. 


Mfr. Item 
Finish Function Model No. 
Satin Stainless Entry/Office MRX-S-L-04-630 30F431 
Satin Stainless Passage or Closet MRX-S-L-01-630 30F429 
Satin Stainless Privacy or Bathroom MRX-S-L-19-630 30F430 
- ‘Satin Stainless _ - Classroom —— — MRX-S-L-05-630 ^ 30F432 
Satin Stainless Storeroom or Closet MRX-S-L-07-630 30F433 


32J357 


Description Function 
Cylinder and Knob Privacy 
Knob and Knob Classroom 
Cylinder and Knob Privacy 
Knob and Knob Classroom 


1986 GRAINGER. 


ШІ 


()MARKSUSA 


Ligature-Resistant 
Mortise Deadlock 
Knobs, Grade 1 


= Backset: 224" 

a Strike: 2%", #4035 

= Door thickness: 13⁄4" 

Feature finger indented safety knobs 
recessed into solid brass through-bolted 
roses. 6-pin solid brass cylinder with 
Schlage C keyway. 2 keys per lock, 
except 32.7358 is IC core prepped. 


SATIN SATIN STAINLESS 
STAINLESS) LESS SFIC CYLINDER 

Mfr. Item Item 
Model |. No. No. 
31SS55K/32D | 32J357 — 
3155555/32)0 | 32359 = 

31SS55RK/32D = 32J358 

31SS55RS/32D — 32J360 


Find even MORE on Grainger.com? 


бу TownSteel' 


Architectural Hardware MFG 


Ligature-Resistant 
Cylindrical Lever 
Locksets, Grade 1 


CN 
= Backset: 234" 
aprala » Strike: ASA 
Mfr. Item » Door thickness: 134" 

Function Model No. ған, ; " HIER. 
‘Grade 1, Satin Stainless Cylindrical design makes it difficult 
Passage TRX-L-75-630 — 30F414 ќо attach laces, cords, and lines 

Privacy TRXL-76-630 30415 tothe lever set and helps ri 
Classroom TRX-L-84-630 30F417 a e ч fi Я M 2. 
Storeroom  TRX-L-86-630  30F418 accidents in high-risk areas. Outside 

Privacy 31SS55K/32D 32/357 clutching lever enables free rota- 
Classroom 3155555/320 32J359 i i 

Privacy 31SS55RK/32D 321358 ton ang protects lock against 
Classroom 31SS55RS/32D 323360 8096. 6-pin cylinder with Schlage 
Institutional. 180SSK/32D 32/35: С keyway. Standard 161 crossbore 
Institutional  18855RK/32D 321355 


prep. 


329354 


()MARKSUSA 


Ligature-Resistant Cylindrical 
Knob Locksets, Grade 1 


= Backset: 234" 

= Strike: 474", ASA 

= Door thickness: 13⁄4" 

Feature finger indented safety knobs with recessed grip. Ergonomically 
designed integral grooved knob for the elderly and handicapped. 32J354 has 
6 pins with 2 keys per lock and is Mark C keyway. 32J355 has 6 pins and is IC 
core prepped keyway. 


SATIN SATIN STAINLESS 
STAINLESS STEEL LESS 
STEEL SFIC CYLINDER 
Mfr. Item Item 
Description Function Model | Мо. | Мо. 
Cylinder and Knob Institutional 180SSK/32D 32J354 = 
Cylinder and Knob Institutional 15555RK/32D_ | — 32J355 


MRX-A ns 
Mortise Lock, 
Grade 1 


= Backset: 2 % in 

a Strike: ASA 

= Door thickness: 134 in 
Ligature-resistant 5-pt. mortise arch 
trim makes it difficult to attach ligature 
points to lock from any direction. Arch 
handle has single and back-to-back pull 
function. Ideal for hospitals and behav- 
ioral health facilities. 


420L34 
Mfr. 
_Lockset Finish __Lockset Function — 
Р MR 42013; 
— MR 420L36 
Satin Stainless Steel MRX- E “420138 — 
M Н 420140 - 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SECURITY 
Lever Locksets 


Ligature-Resistant Mortise Knob 
and Lever Locksets, Grade 1 


= Backset: 234" 


a Strike: 41%", ASA curved lip 
= Door thickness: 134" 


MMARKSUSA 


Adjustable bevel steel backplate and cover plate with 
tamperproof screws. Antifriction latch lever. Zinc dichromate 
finish. 2 keys per lock except 327468 to 32/472. 


Mfr. Item 
Description Lockset Function Model No. 
Keyed Single Cylinder with Deadbolt Entrance/Office 5SS55A/32D 32J450 
Keyed Double Cylinder with Deadbolt Entrance/Office 5SS55AC/32D 32J463 
Keyless Passage 5SS55N/32D 32J468 
Keyless Privacy 5SS55LF/32D_ 32J470 
Keyless i : Exit 5SS55EX/32D 324472 
Keyed Single Cylinder, No Deadbol Storeroom 5SS55EW/32D 323443 
Keyed Double Cylinder with Deadbolt Storeroom 555556/320 32J464 
Keyed Single Cylinder, No Deadbol Classroom/Privacy 55555./320 323444 
Keyed Double Cylinder, No Deadbolt Classroom/Privacy 5$S55GG/32D 32J460 
Keyed Single Cylinder, No Deadbol Privacy 5SS55JM/32D 323445 
Keyed Single Cylinder, No Deadbol Privacy 5SS55GL/32D 32J447 
Keyed Double Cylinder, No Deadbolt Privacy 5SS55WW/32D 321462 
Dummy Trim Privacy 5SS55DT/32D 324475 
Keyed Single Cylinder with Deadbolt Entrance 55519А/320 32486 
Keyed Double Cylinder with Deadbolt Entrance 5SS19AC/32D 32499 
Keyless Passage 55519М/320 32J505 
Keyless Privacy 5SS19LF/32D 32507 
Keyless Exit 55519ЕХ/320 321509 
Keyed Single Cylinder, No Deadbolt - Storeroom 5SS19EW/32D 323479 
Keyed Double Cylinder with Deadbolt Storeroom 55519С/320 321501 
Keyed Single Cylinder, No Deadbol Classroom 58819J/32D 323480 
Keyed Double Cylinder, No Deadbolt Classroom 5551906/320 324496 32J475 
Keyed Single Cylinder, No Deadbol Privacy 55519ЈМ/320 32481 
Keyed Single Cylinder, No Deadbol Privacy 5551901/320 32J483 
Keyed Double Cylinder, No Deadbolt Privacy 5SS19WW/32D 32498 
Dummy Trim Passage 555190Т/320 32J512 


Mortise Lever Locksets, Grade 1 


= Backset: 23⁄4" 


a Door thickness: 13⁄4" 


RHODES STYLE, SATIN 


[SCHLAGE} 


Extra heavy-duty mortise locks designed for facilities requiring extended product 
life cycles. Ideally suited for educational, healthcare, and government buildings. 
Equipped with conventional cylinders; A Series is supplied with Rose trim, L 
Series is supplied with Escutcheon trim. 6-pin solid brass cylinder. C123 keyway, 
keyed different. 2 nickel silver keys per lock. 34" stainless steel throw latchbolt. 
Concealed hardened steel roller pin is resistant to cutting or kicking attacks. 


SPARTA STYLE, SATIN 


CHROME, 06A SERIES CHROME, 17 A SERIES 
Mfr. 


329472 


329480 


Rhodes 06 


Sparta 17 


For keyed alike or master keying, please 
call 1-800-GRAINGER (472-4643). 


Lockset Mfr. Item 5 Item Mfr. Item 
Function Model No. Model No. Model No. 
With Rose, Grade 1 
‘Entrance |  L9453P 06A 626 C123 362275 L9453P 17A 626 C123 367277 | — — 
Office . L9050P 06A 626 C123 362261 |  L9050P 17A 626 C123 362263 | = | — _ 
Classroom L9070P 06A 626 C123 362267 L9070P 17A 626 C123 362269 = = 
Storeroom L9080P 06A 626 C123 362271 L9080P 17A 626 C123 367273 | == — 
Passage — = L9010 17A 626 28XX91 19010 06A 626 28ХХ89 
RHODES STYLE, SATIN CHROME, 06 L SERIES SPARTA STYLE, SATIN CHROME, 17 L SERIES 
Mfr. Item Mfr. Item 
Function | Model No. Model No. 
With Escutcheon, Grade 1 
Entrance/Office L9453P 06L 626 C123 362276 L9453P 17L 626 C123 362278 
Passage L9010 06L 626 362250 L9010 17L 626 362252 
Privacy L9040 06L 626 362256 L9040 17L 626 362258 
Entrance/Office L9050P 06L 626 C123 362262 L9050P 17L 626 C123 362264 
Classroom L9070P 06L 626 C123 362268 L9070P 17L 626 C123 362270 
Storeroom L9080P 06L 626 C123 362272 L9080P 17L 626 C123 362274 
SARGENT 
= 
Mortise Lever Locksets, Grade 1 ASSA ABLOY 


= Backset: 234" 

= Strike: 476" x 
1%" curved lip 

= Door thickness: 
1%" 


Style 


8200 Right Angle 


8200 Curved 


Curved with Rose 


1-pc. design holds lock securely in door. Strengthened cylinder retainer with 2-prong 
grip provides resistance against vandalism and unauthorized entry. Heavy-duty hubs 
and spring cartridge provide superior strength and extend product life cycle. 12-ga. 
steel lock body case adds security and is corrosion-resistant. 1-pc. latch, easily 
reversible without opening case. All locksets have 6-pin solid brass cylinder with 

LA keyway; keyed different; 2 nickel silver keys per lock except 32J215, 32J216, 
32J220, 32J221, 32J225, 32226, 32J230, and 32J231, which are not keyed. 


- Right Angle 
with Rose 


Curved 
with Rose 


SATIN CHROME OIL-RUBBED BRONZE 

Mfr. Item Mfr. Item 

Lockset Function Model No. Model No. 
Entrance 8205 LNL 26D 321213 8205 LNL 10B 321223 
Passage 8215 LNL 26D 32J215 8215 LNL 10B 324225 
Privacy 8265 LNL 26D 32J216 8265 LNL 10B 321226 
Classroom 8237 LNL 26D 32214 8237 LNL 108 321224 
Storeroom 8204 LNL 26D 32J212 8204 LNL 10B 321222 

Entrance 8205 LNB 26D 321218 — — 

Passage 8215 LNB 26D 321220 — — 

Privacy 8265 LNB 26D 32J221 — — 

Classroom 8237 LNB 26D 32219 m = 

Storeroom 8204 LNB 26D 32J217 = = 
Entrance — — 8205 LNB 10B 32J228 
Passage — — 8215 LNB 10B 32J230 
Privacy — — 8265 LNB 10B 32J231 
Classroom mm = 8237 LNB 10B 32J229 
Storeroom к= == 8204 LNB 10B 32J227 


For keyed alike or master keying, please 
call 1-800-GRAINGER (472-4643). 
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1987 


SECURITY 
Lever Locksets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Lustra with 


For keyed alike or 
master keying, please 
call 1-800-GRAINGER 
(472-4643). 


RESIN 


ASSA ABLOY 


Mortise Lever 


Locksets, Grade 1 


a Backset: 234" 

a Strike: 476" x 1%" curved lip 

= Door thickness: 134" 

2-pc. reversible latchbolt with 
antifriction insert. Heavy-duty 3⁄4" 
throw-latchbolt with stainless steel 
insert allows secure latching. Lockset 


Rose Newport : т 
with Rose can be re-handed without disassem- 
bling the lock case. Durable heavy 
gauge steel internal parts increase 
strength. All locksets have 6-pin solid 
brass cylinder with LA keyway; keyed 
different; 2 nickel silver keys per lock 
except 32J264, 32J265, 32J270, 
32J271, 32J276, 32J277, 32J282 and 
Lustra with Newport with 32J283 
Escutcheon Escutcheon 
ROSE ESCUTCHEON 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description Lockset Function Finish Model No. Finish Model No. 
Lustra Entrance Satin Stainless Steel ML2051 LWA630 32J266 Satin Chrome ML2051 LWM 626 32J278 
Lustra Passage Satin Stainless Steel ML2010 LWA 630 32264 Satin Chrome ML2010 LWM 626 32J216 
Lustra Privacy Satin Stainless Steel ML2030 LWA 630 32J265 Satin Chrome ML2030 LWM 626 32.277 
Lustra Classroom Satin Stainless Steel ML2055 LWA 630 323268 Satin Chrome ML2055 LWM 626 32J280 
Lustra Classroom Satin Stainless Steel ML2052 LWA 630 321267 Satin Chrome ML2052 LWM 626 321279 
Lustra Storeroom Satin Stainless Steel ML2057 LWA 630 32269 Satin Chrome ML2057 LWM 626 32.281 
Newport Entrance Satin Chrome ML2051 NSA 626 32J272 Satin Chrome ML2051 NSM 626 32J284 
Newport Passage Satin Chrome ML2010 NSA 626 321270 Satin Chrome ML2010 NSM 626 32282 
Newport Privacy Satin Chrome ML2030 NSA 626 32J271 Satin Chrome ML2030 NSM 626 32J283 
Newport Classroom Satin Chrome ML2055 NSA 626 32274 Satin Chrome ML2055 NSM 626 321286 
Newport Classroom Satin Chrome ML2052 NSA 626 32J273 Satin Chrome ML2052 NSM 626 32J285 
Newport Storeroom Satin Chrome ML2057 NSA 626 32J275 Satin Chrome ML2057 NSM 626 324287 


8800 Series, 
Escutcheon 
Plate 


Mortise Lever Locksets, Grade 1 


Interconnected 
Lockset, Rose 


DULL CHROME DULL CHROME, MICROSHIELD ANTIMICROBIAL 
Mfr. Item Mfr. Item 
Style Lockset Function Model No. Model No. 
8800FL Series, Grade 1, Escutcheon Plate 
8800FL Augusta Entrance AUCN8807FL x 626 1ABG3 AUCN8807FL x 626 x YMS 5VTM 
8800FL Augusta Entrance AUCN8867FL x 626 4ECF9 AUCN8867FL x 626 x YMS SVTAS 
8800FL Augusta Passage AUCN8801FL x 626 4ECF7 AUCN8801FL x 626 x YMS 5VTA1 
8800FL Augusta Privacy AUCN8802FL x 626 ДЕСЕ8 AUCN8802FL х 626 x YMS SVTA2 
8800FL Augusta Classroom AUCN88182FL x 626 1ABG6 AUCN88182FL x 626 x YMS 5VTA6 
8800FL Augusta Storeroom AUCN8805FLX626 1ABG5 AUCN8805FL x 626 x YMS 5VTA3 
8800FL Pacific Beach Entrance PBCN8807FLX626 4ECN7 PBCN8807FL x 626 x YMS 5VTC6 
8800FL Pacific Beach Entrance PBCN8867-FLX626 4ECN8 — — 
8800FL Pacific Beach Passage PBCN8801FL x 626 4ECN4 = = 
8800FL Pacific Beach Privacy PBCN8802FL x 626 4ECNS — E 
8800FL Pacific Beach Classroom PBCN88182FL x 626 4ECN9 PBCN88182FL x 626 x YMS 5VTC8 
8800FL Pacific Beach Storeroom PBCN8805FL x 626 ДЕСМ6 PBCN8805FL х 626 x YMS 5VTC5 
8800FL Series, Grade 1, Rose 
8800FL Augusta Storeroom AUR8805FL x 626 4ECG9 AUR8805FL x 626 x YMS 5VTA9 
8800FL Augusta Entrance AUR8807FL x 626 4ECH1 AUR8807FL 626 x YMS 5VTCO 
8800FL Augusta Entrance AUR8867FL x 626 4ECH2 = E 
8800FL Augusta Passage AUR8801FL x 626 4ECG7 AUR8801FL x 626 x YMS 5VTA7 
8800FL Augusta Privacy AUR8802FL x 626 4ЕС08 AUR8802FL x 626 x YMS 5VTA8 
8800FL Augusta Classroom AUR88182FL x 626 4ECH3 AUR88182FL x 626 x YMS 5VTC2 
8800FL Pacific Beach Entrance PBR8807FL x 626 4ECR1 PBR8807FL x 626 x YMS 5VTD2 
8800FL Pacific Beach Entrance PBR886/FL x 626 4ECR2 PBR8867FL x 626 x YMS 5VTD3 
8800FL Pacific Beach Passage PBR8801FL x 626 4ECP7 PBR8801FL x 626 x YMS 5VTC9 
8800FL Pacific Beach Privacy PBR8802FL x 626 4ECP8 PBR8802FL x 626 x YMS 5VTDO 
8800FL Pacific Beach Classroom PBR88182FL x 626 4ECR3 PBR88182FL x 626 x YMS 5VTD4 
8800FL Pacific Beach Storeroom PBR8805FL x 626 4ЕСР9 = = 
Interconnected Locksets, Satin Chrome 
Interconnected Lockset Passage YH852 x KW x RA CR X 05260 52WN29 = = 


1988 GRAINGER. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Knob Locksets & Knobs 


For keyed alike 
or master keying, 
please call 


“ 


Ыш ә 


1-800-GRAINGER 
Residential/Commercial (472-4643). 
Knob Locksets, | 
Grade 1 and 2 ) 
6-pin solid brass cylinder with C123 keyway. Keyed differ- 3 
ent. Thru-bolted through the door. Double compression Orbit Piymbuth 
springs provide consistent latch retraction. 2 nickel silver 
keys per lock. 
D Series, Grade 1—Heavy-duty cylindrical locks are SATIN CHROME 
designed for institutional and industrial applications. Style кай М. Ls 
a Latch: 1%" x 21⁄4" D Orbit Entry D53PD ORB 626 0122 367156 
a Strike: 114" x 474" D Orbit Passage D10S ORB 626 367104 
D Orbit Privacy D40S ORB 626 362147 
* 13 
= Door range: 1%" to 2" D Orbit Classroom D70PD ORB 626 C123 367165 
4 indri D Orbit Storeroom D80PD ORB 626 C123 367168 
A Series, Grade 2—Standard-duty cylindrical locks for D Plymouth Storeroom D80PD PLY 626 C123 367171 
commercial and residential applications. A Orbit Entrance A53PD ORB 626 C123 367017 
a Latch: 1" x 214" A Orbit Passage A10S ORB 626 36Y996 
= Ske Fe Box үт шша ш 
= Door range: 138" to 1% A Plymouth Passage A108 PLY 626 36Y999 
Knob Locksets, Grade 1 5400 Series 
5 Dn "m BRIGHT BRASS DULL STAINLESS 
" : 274 Mfr. Item Mfr. Item 
a Strike: 11⁄4" curved lip Function |. Model No. | Model No. 
Қ А 5400СК Ѕегіеѕ, бгайе 1 
. . КУАШ 3 = 
= Door thickness: 5400СК Series; 1%" to Passage CAS401CK x 605  48LW48 | СА54010Кх626  48LW49 
2"; 4600 Series is 1%" 101% Privacy CA5402CKx 605 48LW50 | СА5402СК х 630  48LW51 
Nonhanded, field reversible. 5400 Series has zinc dichromate plating Eois z |CASAQ3CKx 608 АНИ? CASA a) 481453 
that resists corrosion and is keyed different. Classroom/Privacy [CA5408CKx605  48LW56 | CA5408CK630  48LW57 


BAC Ball 


BCC Biscuit 


For keyed alike or master keying, please 
call 1-800-GRAINGER (472-4643). 


Master 
POLISHED | SATIN 
Knob and Deadbolt DLISHED |) ATN 
Item Item 
Combos, Grade 3 Style Function Brand No. No. 
‚ өзді з/п Grade 3 Residential 
= Backset: 2%" or ae , BAC Ball Keyed Entry Master Lock 33M256 | — 
= Door thickness: 13" to 1% ВСС Biscuit Security Master Lock |. — | 33M261 
Lockset and deadbolt are keyed alike. —Ball Combination Entrance = TTPTS = 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 1989 


SECURITY Scan. Order. Done. == 
Door Closers Details on page A1. 


S 


" Norton 
7500 Series, 8300 Series, 
Closer Plus Closer Plus ASSA ABLOY 


Hydraulic Door Closers 


n 
__ ^ SEN Rack and pinion closers have a lightweight 
: = aluminum alloy body. Feature adjustments for 


nem closing, sweep and latch speed, and back- 
check. Closures with retrofit plates allow 7500 
7500 Series à Series door closers to replace 4040 Series 
Standard 7500 Series, 1600 Series, door closers without modifying the existing 
Hold-Open Unitrol Standard hole pattern in the door. The plates will work 
with regular and parallel arm applications. 
NONHANDED 
- ini ТӨ» кеін РОА HONHANDED HOLD OPEN EXTRA HEAVY-DUTY, 410 SERIES 
ousing ousing ousing 2 ах. Door ет ет T 
Arm Type | Length Width | Height Finish Opening No. No. Nonhanded feature self-closes the door each 
Eu БЕЛІНЕ 410 Series - " x т рни € ЕДЕН time the door is opened. Nonhanded Hold- 
elayed Action 4 in ^ in 4 in uminum Painte 8 — n Я 
Delayed Action 12ain 24п 25m Dark Bronze Painted — 1809 52CC52 = Open closers are not permitted on fire doors. 
Parallel 12 Жіп іп З in 85° to 130° | 49VT63 = 
Parallel ain 2m З 85710130" | 49VT67 = HEAVY-DUTY, 7500 SERIES 
Parallel 12 Жіп 2% in 31^ in Aluminum Painted 85° to 130° 49VT69 = i 
paras i2 yin 325i Теп 8510-1305  —A9VTT1 = Feature larger closer body and springs, plus 
Parallel 12J4in 27 іп 3% іп 85°to 130° | 491773 — advanced hydraulic flow for greater door 
Parallel 12J4in 27 іп 3% in 85° to 130° | 491768 = i i 
patel Bn Bain 3/ in aS ВЕТ” INTO = control. Adjust for door sizes from 1 to 6. 
Parallel 12J4in 27 іп 3% in 85° їо 130° | 491772 = ; ; 
Paralle Иш 2n — 3З 85710 130" | —49VT74 = Standard Arm Type—Suitable for doors with 
Standard о z in 20 in 2 in Aluminum Painted E to TU 8105 — low exposure to wind and abuse. For regular, 
tandari 4 in ^ in 5 in i ° to 130° — i А 4 
Standard =a ип 2n Зуп Dark Bronze Painted 855 to 130° 49VT66 = top jamb, and parallel arm installation. 
leavy-Duty, 7: eries ы А 
Closer Plus 139i 2%in 30іп Aluminum Painted, 180% 01078 ртов, Slide Track Arm Type—Single-lever arm 
Closer Plus with Retrofit Plate — 13 % in 2V in 3% in Dark Bronze Painted 180° = G6744 allows components to be stacked to reduce 
Hinge (Pull) Side, Slide Track 13 %іп 20іп 3% in Aluminum, Dark 110° D1076 D1082 projection and obtrusive arm angles. Pull or 
Slide Track, Stop (Push) Side 13 % in 2V5 in 3% in ; ; 110* D1077 D1083 Push models depend on the side of the door 
Standard Tin 24i  3%in Aluminum Painted, 180° D1075 D1081 here the d pe ted 
Unitrol : 1396in 20іп 37^ in 180* D1079 D1085 where the closer 15 mounted. 
Heavy-Duty, 7570 Series 
қ "m FT 34 Aluminum Painted, A CloserPlus Arm Type—Heavy-gauge arm 
Unitrol 13 % іп 2% in 37^ in Dark Bronze Painted 110 — D1118 terial ivot/elb ithl b 
Standard-Duty, Full Cover, 210 Series ma erial, arm pivo elbow with larger bear 
Hold Open 13 in 2% in 2% in Alüiminim Painted 180° 45ТҮ76 = ings, and positive stop help prevent door from 
Hold Open зп п 2Wi 180° 45ТҮ80 = opening too far. For doors with moderate 
Hold Open 13 in 27/ in 2% in Dark Bronze Painted 180 45ТҮТ7 = : 
Hold Open 13in 24 in 2% in 180° 45ТҮ81 = exposure to wind and abuse. Parallel arm 
Non Hold-Open 13 in 27 in 234 in А ; 180* 45ТҮ74 - 
on Hold-Open 18in Уп 2% Aluminum Painted 180% 45ТҮ78 = mount only. 
Non Hold-Open 13 in 27/ in 2% in " 180° 45ТҮ75 — " 
Non Hold-Open 431 Sin Sin Dark Bronze Painted 180° 45ТҮ79 = Unitrol Arm Type—Have same features 
Standard-Duty, Full Cover, 8500 Series Е as CloserPlus, but include a spring stop that 
Closer Plus 13 in 2% in 2% in штїит, аг 110° 01089 D1095 absorbs 30 Ib. of force. Highly controlled stop. 
Hinge (Pull) Side, Slide Track — 13in  2⁄%in — 25m luminum Painted, 110° D1087 р1оэз Suitable for doors with high exposure to winds 
Slide Track, Stop (Push) Side 13m 2620 ШИ 110° 01088 рт094 _ апа abuse. Parallel arm mount only. 
Standard 13 іп 2% in 2% in Bronze Painted 180* D1086 D1092 HEAVY-DUTY, 7570 SERIES 
Unitrol 13 in 2% in 2% in 110* D1091 D1096 , 
Standard-Duty, No Cover, 1600 Series This series incorporates the 7500 Series 
ADA, Barrier Free, Sizes әзі 274i 2% j 180° D1108 К қ В 
1106, Standard Am en sin = closer with a security cover. Security arm 
Closer Plus 9% in 275 in 2% in Aluminum Painted, 110° D1111 D1113 ioj j i 
Hold Open Inin hin  2%in — Dark Bronze Painted 140° = J240 — _ Joints are riveted to prevent disassembly. Torx 
Sizes | to 6, Standard a in аЛ in 2% in 180; 01109 vu: drive screws and security pin are included. 
nitro i Min Ain Yin Closers are handed with Unitrol arms. 
зат ашу, No Cover, 160 ашу; i 295 1 Ti Aluminum Painted 180 45TY70 Н i 
0 реп ^6 In In In uminum Painte: Ы = a 
Hold Open 9 віп 2% in 176 in Dark Bronze Painted 180* 45TY71 = STANDARD-DUTY, 8500, 8300, 
Non Hold-Open 9Ywin  296in 1% in Aluminum Painted 180% 45TY66 = 210, 1600 AND 160 SERIES 
Non Hold-Open 9 ie in 255 in 175 іп 180° 45TY68 = шие i 
Non Hold-Open Jhen 29% in TA in Dark Bronze PANI 180% 45ТҮ67 = Closers have a medium-size body and springs 
Коп Bold Open Е E: Hsin | 2Фіп 176 in 180* 45TY69 — for effective door control. 8300 Series has a 
tandard-Duty, Slim Cover, 8300 Series iml i 4 3 
Closer Plus , 13in 29 in 29 Aluminum, Dark 110° 01101 рттов Slimline design that requires less mounting 
Hinge (Pull) Side, Slide Track 13 in 2% in 2% in Bronze Painted 110° D1098 D1104 space than other closers. 45TY68 and 45TY69 
Slide Track, Stop (Push) Side 13 іп 214 in 27 in Aluminum Painted, 110° D1099 D1105 size 4 door closers 
Standard 13 in 2% in 2% in Dark Bronze Painted 180° D1097 D1103 2 
Unitrol 13i — 2Win 2йіп Aluminum Park 110° D1102 D1107 
Norton 
Pot-Belly Door Closers не 
Original style closers for a retro-look. Include spring power adjustment, backcheck cushioning, and 
sweep/latch regulating valve. Non hold-open feature self-closes the door each time the door is opened. 
Dark Bronze Closer 
Painted Mounting Housing Housing Housing > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Arm Type Spring Size Style Length Width Height Finish Hand No. 
D1123 Standard-Duty 78-B/F $епез 
i " i Aluminum Painted, Left Hand, 
Regular 2-4 Regular 7 Vb in 3% Sin Dark Bronze Painted Right Hand D1123 
Regular 5&6 Regular 7 ^in aw 5in ПП) Painted, Right Hand D1124 
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SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Door Closers 
= A 
Hydraulic Door Closers, Grade 1 and 3 2» j 
: А " x & " а eries 
a Interior/exterior 3100 Series Commercial 5500 Series Architectural 7100 Series Heavy-Duty 
installation Grade—tTraditional style Grade—Can be adjusted Closer—Constructed of p 
= Non-handed door control for use on to comply with barrier-free high-strength cast-iron p" 
= Aluminum closer body commercial door applica- opening force restrictions. body and forged-steel arm wv , 
with plastic cover tions. Common 9/6” Common 12" x 34” mount- assembly. Recommended \ 
= Full-surface mounting hole pattern ing hole pattern for simple for high-frequency, abusive = 
mounting style permits simple installation on installation on new or retrofit installations. = 
new or retrofit applications. ^ applications. \ Siena 
Max. Max. 
Housing Housing Housing Door Mfr. Item Housing Housing Housing Door - Mtr. Item 
Arm Type Length Width Height Opening Finish Model No. Arm Type Length Width Height Opening — Finish Model No. 
om ЕГ ries с ial D Tetas] s 7101 BC PA 
оог 010561 - commercial Doors i " i о 
Paralle Q%in  2' 1%in 180° Natural  3101BCPA689 45CT70 Hold Орел ks » Ш 2. ie Ц x ү шш тт 068 са 1" 
Hold Open зип Z зип 1807 Маша “ноу атт Door Saver Bn ^ ETT Ё 110° Na ira 71018615 дествз 
Door Saver 9%in 2 Ain 110% Natural 3101 BC DS 689 45CT72 Hold Open 10692, 
Poor paver 9%in 2" in 110° Маша sor a 45СТ73 Cush, Spring 12in  2' Зп 110° Natural cs gag  48CT84 
5 я | z 3101 BC Delayed Action 12%in 24 3%in 180° Natural 7141 ПАВСРА  45CT85 
Cush, Spring  9%in 2 1%йїп 180 Natural 5056884 50714 Delayed Action - 12*4in, p к 3% m 1809 — аша AA DADS 48010 
Door closer - Interior Doors oor Closer - Interior and Exterior Doors, Reversible 
run m m = 3100 ВСРАНО Regular 124in 24 3%in 180 Natural 5TUNG 5TUNG 
Paralle| 9%ein 1% 1%in 180 Natura 689 45NA32 Regular 9Yein 3% Ain 180% Natural 5TUNS 5TUNS 
Door Saver 9%ein 1% Thin 110° Маша! 3100 BCDS 689 45NA33 Regu ar EE in As Л їп s Na ural 5 ШЕ STUPA 
Paralle Әуеіп 1 1%in 110° — Natural 100800580 дөңді eguiar an en An pare Beene 
3100 BC Regular 12%in 2%" 3%in 180° Powder Coat 5TUN7 5TUN7 
Paralle 9%ein 1%" 1%in 110° Natural SCS 689 45NA35 : | Dark Bronze 
5500 Series Regular 9Ивіп 3%" in 90° Powder Coat 5TUN8 5TUNS8 
Door Closer - Commercial Doors Mei Ww o Xi o Dark Bronze 
Parallel/ an » WE mem vem 5501 BC PA X Regular 9Vein 3% 3A in 90 Powder Coat 5TUPO STUPO 
Hold Open - . і : HO 689 Regular 42in 2%" %in 180° DarkBrome тур 5TUP1 
Door Saver 13 in 2 Tein 110 Natural 5501 BC DS 689 45CT77 Powder Coat 
poor d 13in  2'  2in 110 Natura inl pane 45CT78 Regular 6%in 2%" іп 90° Powder Cost 5TUP3 5TUP3 
| А à ; я 5501 ВС Dark 
Cush, Spring Win 2 2in 105 Natura SCS 689 450779 Regular 9 віп 3%" %in 180° Aluminum 5TUP5 5TUP5 
Powder Coat 
""T- 
Door Closers кїп NO PR 
Rugged design for high- ASSA ABLOY 
traffic and high-abuse areas. aLUMIRUM | BENE 
Captured valves help make | Р | PAINTED | PAINTED 
closers vandal- and tamper- Description jets Hian po pr : Modal пот пеп 
resistant. Universal and Standard Arm 
| Е Universa Тп 2% 3in ^ Upto180* DC3210 211027 211028 
Universal Hold-Open models — rr ет 2X; Bin Up to 180° DC6210 241031 | 21T032 
include brackets and arms to Universal ! ? un an ae in Upto 180; осе 21 ЕЕ 217035 217036 
і i i : niversal 5 in AT in Up to 180° X 
install closer in top jamb, stan- -parallel Heavy-Duty Backstop Тіп — 297 Sin — 85"to 110° DC6210 x М104 x Ad 2417043 | 21T044 
dard, and parallel applications. — Parallel, Spring Stop іп — 2%" 3in 85 to 110° |06210 x M101B x ATT x 33-41 211047 211048 
Parallel with Retrofit Kit {2in 2W  4/in  Upto 180° DC8210 x M101F 211051 217052 
Standard Arm—Allows Parallel, Heavy-Duty Backstop with Retrofit Kt — 12 in 2W Asin 85101102 DC8210 x MIOTE x А4 21T055 21T056 
inside mounting of closer on Vni GL Fato Kit 12 in АЛ dein 857101309 DC8210 x МТОТЕХАТЇ x 33-41 217059 217060 
out-swinging doors. Arm does _ Universal Hnn 24 jin Upto 180° DC3210H 21T029 | 21T030 
not project from the opening.  —{nivetsa к шш жн шш, = 082109 211037 — 211038 
| Universa Hrn 2% 3in Upto 180° DC6210 x M101B x A1 217041 211042 
Hold-Open Arm—Combines ^ Parallel, Heavy-Duty Backstop Tn 27 Зіп — 85° to 110° = DC6210 х MTOTC x А5 21T045 | 21T046 
i i Parallel, Spring Stop Heavy-Duly Тіп 2% Jin  85°to110° |06210 x M101B x A12 x 33-41 217049 211050 
regular hold-open arm with Parallel with Retrofit Kit Т?п 772477 4sm Up to 180° 0С8210 x MTOTFX AT 241053 | 241054 
the parallel arm mounting Parallel, Heavy-Duty Backstop with Retrofit Kit —12in 240 4/sin Up to 180° DC8210 x MTOTF x A5 217057 | 21T058 
bracket. Unitrol with Retrofit Kit 12 in 2W in 859101109 08210 x MIOTF x A12 x 33-41 217061 217062 


Hold-Open Arm 


= SARGENT A 
Powerglide Door Closers | uo DE, Standard Arm 


, à Aluminum Dark Bronze 
1431 Series is suitable for Standard Arm—Mounts = = DARK 
interior or exterior doors in on the pull side of door with ALUMINUM) BRONZE 
commercial settings. the arm mounted on the d | : PAINTED | PAINTED 
. А Housing Housing Housing Max. Door Item Item 
Universal and Universal Hold- face of the frame. . Description Length Width Height Opening No. No. 
Open models include brackets — Hold. open Arm—rriction- Standard Arm | i 
and arms to install closer in top type holder is easy to adjust,Universal i2in РУЛ 3% in 120° to 180° | 211023 | 211024 
jamb, standard, and parallel and can hold dooropen ume Ап 1211 РУДІ SW — 90910160" | 211025 | 217026 
applications. from 80? to 180° ma up 
2 А А т andard Arm 
281 Series is rugged cast-iron -Duty Parallel Universal ШЕЛІ 27 4Жіп 120410 180" | 211009 | 217010 
construction suitable for interior vy ран Hold-Open Arm m ae - > " 
or exterior doors in high-use Arm—Closer is suitable Bur 1134 іп 2346 4% in 90? to 160 21T011 21T012 
applications for narrower door frames, "Standard Arm 
pat А mounts оп the push side Universal with Retrofit Plate 13 in 2316" 4in 120° їо 180° | 21T017 217018 
р 1 ! | 
U [l 16 
351 Series has aluminum niversal 13 іп 2916" 4in 120° to 180° | 21T013 211014 
bodvand isc ith d of the door, and does not -Hold-Open Arm 
ody and 15 Tor use with doors roject into the room. For — Universal with Retrofit Plate Bin We ain 90° fo 160° | 217019 | 211020 
proj l il | 
exposed to strong drafts and use in abusive and high- 184 13in 276 qin 90° to 160° | 211045 | 211016 
i Heavy-Duty Parallel Arm 
winds. traffic areas. Parallel 13in 23/8" 4in 90° 10 160° | 211021 | 211022 
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SECURITY 
Door Closers 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Powered Door Operators 


» Nonhanded 
= Acceptable for fire and smoke barrier doors 


Norton 


ASSA ABLOY 
Switches powered by 9V batteries, 6" 


x 6" face plates with Americans with 


Disabilities (ADA) logo, and built-in 1.1A power 
supply. Connect to wall outlet. Rated 120VAC, 60 Hz. 
Ideal for doctors' offices, retirement facilities, 
Schools, churches, and other applications where 
noise may be a concern. 


Low-energy operators function as standard spring- 
force closers during close cycles, when door is 
opened manually, or if power is lost or turned off. 
Hold-open time is adjustable from 0 to 30 sec. If 
door is obstructed, motor stops and the door closes 
with standard closer. Include 2 radio-frequency wall 


Hinge (Pull) Side 
5EU12 


Stop (Push) Side 


5EU13 ALUMINUM | DARK BRONZE BLACK 
PAINTED PAINTED PAINTED 
Housing Housing Housing Max. Door Item Item Item 
Arm Type Length Width Height Opening No. No. No. 
Heavy-Duty 5700 Series я : E ) 
Hinge (Pu 1) Side, Slide Track - Includes Radio Frequency Wall Switches 29 in 48 5⁄4 in 180° 5EU12 4AVD2 = 
Slide Track, Stop (Push) Side - Includes Radio Frequency Wall Switches 29 in 498 5% in 180° 5EU13 — = 
Double Lever - Includes Radio Frequency Wall Switches 29 in 4%" 5% in 180° — 4AVD3 
Heavy-Duty, 5800 Series қ В : з 
Parallel, Regular - Includes Door Opening Solution, Narrow Stile Push Plates 8in 2W 9in 95° — — 482D73 
Parallel, Regular - Includes 3 in Square Push Plates, Door Opening Solution 8in 20%" 9in 95° — — 487074 


Door Closers 


Rack and pinion closers have a lightweight aluminum alloy  Standard-Duty, 1100 Series—Medium-size body and 
body. Feature adjustments for closing, sweep, latch, speed, spring for effective door control. Adjust to door sizes 1 to 4 (Grade 
and backcheck. Closers have a standard arm, which is 1) or fixed at door size. 


suitable for doors with low exposure to wind and abuse. Standard, Standard Delayed-Action, and Extra Heavy-Duty 

: 2 : " , 
For regular, top jamb, and parallel arm installation. 5800 Series—Extra Heavy-Duty feature cast iron construction that 
increases body life and reduces leakage. Adjustable backcheck, 
closing speed and latching speed. Tri-style packed regular and 
parallel arm and top jamb mounting. 


Heavy-Duty, 2700 Series—Features larger closer body 
and spring. Adjust for door sizes 1 to 6 (Grade 1). 


D8973 
NONHANDED, 
NONHANDED| HOLD-OPEN 
Housing Housing Housing P CHOOSE: Max. Door Item Item 
Description Length Width Height Color Opening No. No. 
Heavy-Duty, Full Cover, 2700 Series 
Standard, Sizes 1 to 6 13 in 237 20 in Aluminum, Dark Bronze 180° D8978 = 
Standard-Duty, 1100 Series 
Standard, Sizes 1 to 4 9 ic in 298 176 in Aluminum, Dark Bronze 180° D8972 D8974 
Standard, Sizes 1 to 4 9 “ein 298 175 in Aluminum 180° D8973 — 
Standard, Sizes 1 to 4 9% in 258 1% in Dark Bronze 180° D8973 = 
— <i Sales 12i AA 3% i 85° to 130 G6741 
justable, Sizes 1 to 4 in A in ; ° to 130° — 
Adjustable, Sizes 1 to 6 12 Vain РУДІ Тіп” Aluminum, Dark Bronze = 66742 
Standard-Duty Delayed Action, 5800 Series 
Adjustable, Sizes 1 to 6 12 йіп 21" З in Aluminum 130° — 48GG10 
Adjustable, Sizes 1 to 6 12 йіп 2 3% in Dark Bronze 130° — 486611 
Extra Heavy-Duty, 5800 Series 
Adjustable, Sizes 1 to 6 12% in AA 3% in Aluminum, Dark Bronze G6745 G6746 


4 2WHFS (shown ‘STANLEY. 
Ж Hydraulic Door Closers 


with optional 
cover 2WHLS8) 
Fully adjustable from 1 to 6. Feature delayed action and back check. 
Include wood and machine screws, sex nuts, and self-tapping screws. 
L Aluminum finish. 
Nd Standard-Duty—For interior doors to 41/2-ft. wide and exterior doors to 
4-ft wide. Door closer cover not included, order 2WHL8 separately. 
= Cast aluminum 


d 
i. 
- Ф ғ А «а! 5PHG9 Heavy-Duty and Extra Heavy-Duty— Plastic cover included. Door 
= p closers have all-weather fluid for optimal performance in harsh climates. 
E d = Cast iron 
Housing Housing Housing Mfr. Item 
Description Height Width Length Model No. 
Standard-Duty _ 3 _ : 
Non Hold-Open Arm, Tri-Packed, Grade 1 2% in 35s 9 1У6 in QDC311NC689 2WHF9 
Hold-Open Arm, Grade 1 2% in KETY 9 1s in QDC312NC689 2WHG2 
Dead-Stop Cushion Non Hold-Open Arm, Grade 1 2% in ЕР 9 19е іп QDC313NC689 2WHG6 
н Шш Dead-Stop Cushion Hold-Open Arm, Grade 1 2% in 336" 9 1%e in QDC314NC689 2WHG5 
leavy-Du 
Non Hold-Open Arm, Tri-Packed, Grade 1 2/в in ЕРІ 12in 000211Ғ689 2WHF8 
Hold-Open Arm, Grade 1 2s in 33s 12 in QDC212F689 2WHG1 
Dead-Stop Cushion Non Hold-Open Arm, Grade 1 2s in 39e 12 in QDC213F689 2WHG4 
Tri Pack, Non Hold Open, Parallel, Top Jamb and Regular, Adjustable 1 to 6 216s in 12" 12in QDC2115689 45CK42 
Extra Duty Arm, Non Hold Open, Top Frame, Adjustable 1 to 6 3% in 1298 12 Vie in QDC115R689 45CK80 
Extra Heavy-Duty 
Tri-Packed Arm, Big Body, Grade 1 3v in 2 12 Vie in QDC111R689 5PHG9 
eee 15918 CVR FULL 
Door Closer Cover — — — 57 QDC300 689 2WHL8 
Door Closer Door Closer Sex Nuts = -- -- 15928 LPP SN 689 2WHL7 
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SECURITY 
Door Closers 


Door Closers LCN. 


= Max. door opening up to 180° 4011 Series Closers are handed and mounted hinge 
= Includes self drilling side; specify left or right handed. Nonsized cylinder 
screws and hardware is adjustable for interior doors to 4 ft. 6” and exterior 
Closers have cast iron cylinders, doors to 3 ft. 6”. Tested for 10,000,000 cycles without 
forged steel arms, all-weather failure. 
fluids, and double heat-treated 4040XP Series Closers are nonhanded and can 
pinions that help provide long be mounted hinge side, top jamb, or parallel arm on 
life cycle. Powder-coated finish. either right or left swinging doors. Nonsized cylinder is 
Self-tapping/self-reaming screws, adjustable for interior doors to 5 ft. and exterior doors 
and peel-and-stick templates help to 4 ft. Tested for 10,000,000 cycles without failure. 
ensure accurate installation. 4111 Series Closers are handed and mounted paral- 
1261 Series Closers are lel arm; specify left or right handed. Nonsized cylinder 
nonhanded and can be mounted is adjustable for interior doors to 4 ft. 6” and exterior 
hinge side, top jamb, or parallel doors to 3 ft. 6”. Tested for 10,000,000 cycles without 
arm on either right or left swinging failure. 
doors. Nonsized cylinder is adjust- 
able for interior doors to 4 ft. 6” and > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
exterior doors to 3 ft. 6”. Does not enter Door Handing No. 
include cover. Sprayed Aluminum, Dark Non-Handed H4241 
9 Bronze Powder Coat Non-Handed H4242 
1461 Series Closers are LCN 1461 m 
i Non-Handed H4243 
2. and can be mounted Sprayed Aluminum, Dark Non-Handed nasas 
inge side, top jamb, or parallel ronze Powder Goa Non-Handed H4245 
i i ingi LCN 4011 
2m on either right or left swinging Sprayed Aluminum Left Hand, Right Hand — H4246 
doors. Nonsized cylinder is adjust- Dark Bronze Powder Coat Lef Hand, Right Hand H4247 
able for interior doors to 5 ft. and NAUAN Left Hand, Right Hand Н4249 
exterior doors to 4 ft. NS Bronze Powder Coat - Non-Handed | 22RC23 
4111 
Sprayed Aluminum, Dark Left Hand H4260 
Bronze Powder Coat Right Hand H4261 
Mfr. Item 
Description Finish Model No. 
22 Series Touchbar Exit Devices Е 
Exit Device, Exit Only, Rim, 3-Ft. Lacquer 22E0 3FT SP28 4WY55 
Exit Device, Exit Only, Rim, 4-Ft. Lacquer 22E0 4FT US28 2RJ50 
Exit Device, Exit Only, Surface Vertical Rod, 3-Ft. Lacquer 2227E0-3-SP28 4WY56 
Exit Device, Exit Only, Surface Vertical Rod, 4-Ft. Lacquer 2227E0-4-SP28 2RJ51 
Exit Device, Alarm Type Horn, 3-Ft. Aluminum 22Е0 ЗЕТ SP28 ALK 3215 — 1RAL8 
Exit Device Trim, Knob Aluminum 210K US28 4WY57 
Alarm Exit Device Kit Aluminum 22ALK 3FT SP28 3215 1RALS 
Exit Device Trim, Lever Unfinished 2301-03 SP28 3215 LHR 407195 
99 Series Touchbar Exit Devices 
Exit Device Trim, Night Latch Sprayed Duranodic 990NL-R/V SP313 3216 2RJ64 
Exit Device Trim, Electric Latch Retraction Satin Chrome ЕГ99ЕО 3 26D TRAL3 
Exit Device, Exit Only, Rim, 3-Ft. Satin Chrome 99Е0 3 26D 4WY59 
Exit Device, Exit Only, Rim, 4-Ft. Satin Chrome 99Е0 4 26D 2RJ56 
Exit Device, Exit Only, Surface Vertical Rod, 3-Ft. Satin Chrome 9927E0 3 26D 4WY60 
Exit Device, Exit Only, Surface Vertical Rod, 4-Ft. Satin Chrome 9927Е0 4 26D 2RJ57 
Exit Device Trim, Dummy Satin Chrome 2 990DT US26D  4WY62 
Exit Device Trim, Night Latch Satin Chrome 990NL-R/V US26D 3216 — 4WY63 
Exit Device Trim, Pull, Entrance by Thumbpiece Satin Chrome 990TP-R/V US26D 3216 — AWY64 
Exit Device Trim, Lever Satin Chrome ГАУ D3280 5VRE5 
Alarm Exit Device Kit Satin Chrome 99ALK 3FT US26 3215 1RAL7 
99 Series Conversion Kit — — 
EL Conversion Kit, 24VDC, 3-Ft. 050070 1RAK8 
88 Series Crossbar Exit Devices | B =e СЕРЕ; = 
Exit Device, Exit Only, Mortise, Right Hand Reverse Satin Chrome 8875Е0 26D 4А7Ү1 
Exi Device, Exit Only, Heavy-Duty Rim Satin Chrome 88Е0 US26D 4AZY2 
Backplate Conversion Kit for use i 
with Nos. 4AZY2 and 4AZY8 Dull Chromium 050102 26D SVRFG 
Exit Device, Mortise, Night Latch Trim Satin Chrome 880NL-R US26D 407L91 
Exit Device, Mortise, Night Latch Satin Chrome 880NL-M US26D 407L92 
Alarmed Device 1 
Guard-X, Battery Powered for Alarm Device Aluminum 2670 3FT US28 3216 4WY65 


H4262 


Door Closers FALCON. LCN. 


= Max. door opening up to 180° 

= Includes self drilling screws and hardware 

= Nonhanded 

Closers have cast aluminum cylinders, stamped steel arms, 
all-weather fluids, and heat-treated pinions. Adjustable for 
general speed, latch speed, and backcheck. Closers are 
nonhanded and can be mounted hinge side, top jamb, or paral- 
lel arm on either right or left swinging doors. Nonsized cylinder 
is adjustable 1 through 5. 

5661 Series has a Norton 1600 Series Footprint. 

8671 Series has a full body. 

5681 Series is low profile. 


> CHOOSE: Item 
Arm Type Finish No. 
Falcon SC61 
Parallel Sprayed Aluminum, H4262 
Paralle Dark Bronze H4263 
Paralle Powder Coa H4264 
Parallel Dark Bronze H4265 
Falcon SC71 Т HN 
Parallel Sprayed Aluminum, H4267 
Parallel Dark Bronze H4268 
Top Jamb Powder Coai H4266 
Falcon SC81 Б рр 
Paralle| Sprayed Aluminum, Н4269 
Paralle park Bronze H4270 
Falcon SC91 
Paralle Sprayed Aluminum, H4271 
Dark Bronze 
Paralle Powder Coa H4272 
LCN SC61 
Paralle| Sprayed Aluminum Н4265 
¢ 28, 
d -- я + 
4WY55 


VON DUPRIN* 


Exit Devices, Grade 1 


a Fit doors 134" to 21⁄4" thick up to 7-ft. high 
For heavy traffic applications. Use on flush and wide-stile doors. 
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SECURITY 
Exit Devices & Trim 


Rim Pullman 
Bolt 


| 21—— 
ELT 


J Rim SquareBolt 


Surface 
Vertical Rod 


Exit Devices and Trim [ТАНГЕ | 


» Thru-bolt trim design for 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Exit Devices 


= Nonhanded 


Nonfire-rated devices have 

a dogging feature that keeps 
the door unlatched, allowing 
traffic to enter and exit freely. 
"A" labeled fire doors. Fit 
194"- and 2%"-thick doors 
up to 7-ft. high. Include strike 
and mounting hardware. 
Heavy-duty devices have a 
hydraulic noise-dampening 
feature and a high-quality 
finish. 

Rim Pullman Bolt— 
Devices resist vandalism and 
have a 4" throw stainless 
Steel latchbolt for single- 
point latching. A guardbolt 
deadlocks the latchbolt when 
door is closed and latched. 


increased security and durability 


= For doors 32" to 36"W 


Use in school, healthcare, industrial, 


office, and multifamily housing 


FIRE 
RATED 
Door Item 
Rim SquareBolt— " Description а $ Finish W (in.) No. 
n leavy-Duty, 71 eries 
Deadbolt-style, 1" throw Rim Pullman Bolt 301036 | 51796 
latchbolt engages the roller strike Rim Sararebot 1 Stainless Steel Ed to ES En 
with a flat surface for increased Standard-Duty. 2100 Series 5 
security. Stainless steel bolt design Stainless Steel 30 to 3 TE 
locks into place; resists shimming Rim Pullman Bolt — дотла 301036 |. — 
and door rattling/shaking. Painted 301036 | 1ABK6G 
: i Stainless Steel 301036 | 1ABL3 
Surface Vertical Rod—2-point Rim SquareBolt Lacquer 301036 | 1ABL5 
locking exit devices have an auto- Painted guage | ТАНГТ 
matic deadlocking upper latchbolt Surface Vertical Rod Stainless Steel 20 i 3 TABK8 
with 34" throw and lower deadbolt О im 
к й Lacquer 301036 | 1ABK9 
with 56" throw. For doors taller than — "standard-Duty, 1800 Series 
i i 301036 |5VRWO 
7 ft., order vertical rod extensions. Lacquer 36 2 2 SVO 
0 
Rim Pullman Bolt 201036 | 5VRX2 
Bronze 361042 | 5VRX3 
21М | GIN | 12IN 421048 | 5VRX4 
Item | Item | Item 301036 | 5VRX5 
Sarlave Vertical Rod Extensions “> маш 431048 | SURXT 
штасе Vertical Kod Extensions 1 0 
Stainless Steel 360 | 4AVD4 |4AVDS|4AVES uríace Vertical Rod 301036 | 5SVRX8 
Aluminum Painted | 4AVE1 | 4AVE2 | 4AVD6 Bronze 361042 | 5VRX9 
Bronze Painted | 4AVD7 | 4AVD8 |4AVD9 421048 | BVRYU 


2WHH3 


+ 


| 


facilities. Hex dogging and cylinder 
dogging lock down the device bar so 
the latch remains retracted and the 
door can swing freely. Hex dogging 
locks down the bar with the use of 

a hex key. Cylinder dogging uses a 
keyed cylinder for increased access 
control. 


Standard-duty devices tested to over 
500,000 cycles and exceed require- 


ments for Grade 1 certification. 


" 35GR63 
2200 Series 


NON-FIRE 
RATED 
Item 
No. 


51794 
3ZV63 
51795 


ТАВКЗ 


19820 
19819 
TABL2 
TABL4 
TABLE 
1H818 
TABK7 
1H817 


SVRV7 
5VRV8 
5VRV9 
5VRWO 
SVRW1 
SVRW2 
SVRW3 
SVRW4 
SVRW5 
SVRW6 
SVRW7 
SVRW8 


Item 
ETE Description Finish No. 
xit Devices Н H H 2 
Rim Pat Device, Cylinder Dogging Aluminum wate Exit Device Trim 
tandard Rim uminum 5 ч : P i 
Standard Rim, Fire Rated Aluminum — 2WHH4 Prepped to fit Yale 7100, 2100, and 1800 Series exit devices. 
planidard Surface Vertical Hod Aluminum __ 2WHH3 When exit device is unlocked, the 6-pin cylinder retracts the 
Rod, Fire Rated Aluminum  2WHH2 latchbolt. Lever is Augusta-style and freewheeling to resist 
paa Aluminum  2WHH8 vandalism. 4UB37 is a bored lock prep that locks the exit device 
Exit Device Trim unless unlocked with a key. 
Passage Lever Aluminum Br Item 
Night atch [aver Aluminum — 2WHHi Key Description Finish No. 
cul Wing Pull ‘Aluminum 2WHHG A  Oylindrical by Lever Satin Chrome 1H813 
Rose Lever, Classroom Aluminum 5PHHO A Cylindrical by Lever Baked Aluminum 689 37/42 
pose pever assroom, SEC шш! — SET | С ра оғ ашан — Baked Aluminum 689 — «НЗ 
‘ose Lever, Storeroom uminum 
Rose Lever, Storeroom, SFIC Aluminum 5PHH4 D Escutcheon by Lever, Right Hand Stainless Steel 5T804 
D Еѕсиќсһеоп by Lever, Left Hand Stainless Steel 5T805 
D  Escutcheon by Handle Stainless Steel 51799 
Escutcheon by Thumbpiece A 
E — and Handle Stainless Steel 5T801 


“| 


Heavy-Duty Exit Devices 


| 35GR71 
2100 Series 


phil 


PRECISION 


Chassis are constructed from investment cast steel. 
Universal mounting holes provide an easy retrofit instal- 
lation. Designed for single and double door applications. 
2100 Series devices are nonhanded. 


Fits Stile 
Description Finish Door Height Door Width Width 
Rod, 2200 Series 
Exit Device Satin Stainless Steel Up to 120 in 36 in 4% in 
Exit Device Satin Stainless Steel Up to 120 in 48 in 4% in 
Exit Device Satin Stainless Steel Up to 120 in 36 in 4% in 
Exit Device Satin Stainless Steel Up to 120 in 48 in 4 іп 
Exit Device Satin Stainless Steel Up to 120 in 48 in 4V&in 
Exit Device Satin Stainless Steel Up to 120 in 36 in 4% in 
Exit Device Satin Stainless Steel Up to 120 in 48 in 4 Vin 
Fits Stile 
Description Finish Door Height Door Width Width 
Rim, 2100 Series 
Exit Device | Satin Stainless Steel Up to 120 in 36 in 4 vein 
Exit Device — Satin Stainless Steel Up to 120 in 48 in 4 Vs in 
Exit Device Satin Stainless Steel Up to 120 in 36 in 4 іп 
Exit Device | Satin Stainless Steel Џр їо 120in ^ 48 іп 4 іп 
Exit Device — Satin Stainless Steel Up to 120 in 48 in 4 іп 
Exit Device — Satin Stainless Steel Up to 120 in 36 in 4 іп 


1994 GRAINGER. 


nun 


5TUN1 


For Door Fire Item H H H 
Thickness Rated No. | Exit Devices and Trim, Grade 1 
T%into2%in Yes 256863 | "Fit 194"-thick doors 
T%into2%in Yes 356864 = 19 Series 
i VA il E " * ы 
1917020. yes ETEN Suitable for all doors where there is no projection on the face. 
1%into2%in Мо  35GR68 Can be sized down to fit the required width of the door and 
1910102 т Мо S668 used with a variety of exit device trims. Include sheet metal and 
‘4 4 A 
For Door Fire Item machine screws. 
Thickness Rated No. Item 
Description Finish Door Width No. 
1% іпіп2 йіп Yes 356871 Exits 
1%into2“%in Yes 356872 Touchbar Rim Aluminum 37 in to 48 in 5TUNT 
1%into2%in Yes 356873 EU Rim Aluminum 36 in 5TUN2 
З/д | Wj 
1 2 i 92 И in Yes 356874 Lever w/Lock Aluminum — 5TUNS3 
T%into2 vin No 356В77 Knob w/Lock Stainless Steel — 5STUN4 
Night Latch Pull w/Lock Aluminum = 5STUNS 
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SECURITY 


Exit Devices & Trim 


18F574 


Ж 
G6694 
SARGENT 
ASSA ABLOY 
Sargent Exit Devices, Grade 1 
3/" -thi P CHOOSE: Mfr. Item 
= For 1%4"-thick doors Description Finish Model No. 
3828 Series Rim Exit Devices and Trim 
3828 SERIES А Exit Device, Exit Only, Rim, 3 ft. Lacquer 3828F EN 18F574 
Nonhanded style. Stainless steel latchbolt, Exit Device, Vertical Rod, 3 ft. Lacquer 3827F EN 18F575 
ЕУІ i Exit Device Trim, Pull, Entrance by Thumbpiece Painted 28K-LL-26D 18F576 
74" throw. Dogging feature keeps the door Exit Device Trim, Night Latch Painted 814HTB EN 18F577 
unlatched to allow traffic to enter and exit 88 Series Multifunction Exit Device and Trim 
freely. Exit Device, Exit Only, Rim, 3 ft. Stainless Steel, Brass 8888F G6693 
Storeroom Lever Trim, Night Latch, Right Hand Satin Chrome, 10B Dull 704 ETL RHRB G6694 
88 SERIES Storeroom Lever Trim, Night Latch, Left Hand Satin Chrome, 10B Dull 704 ETL LHRB G6695 
= 3-hr. fire rating Classroom Lever Trim, Right Hand Satin Chrome, 10B Dull 713-8 ETL RHRB G6696 
г Д Р иеЫ Classroom Lever Trim, Left Hand Satin Chrome, 10B Dull 713-8 ETL LHRB G6697 
Designed for standard width stile applications Passage Lever Trim, Right Hand Satin Chrome, 10B Dull 715-8 ETL RHRB G6698 
on wood and metal doors. Nonhanded style. Passage Lever Trim, Left Hand Satin Chrome, 10B Dull 715-8 ETL LHRB G6699 
i EYAL 87 Series Exit Devices and Trim 
Stainless steel latchbolt, 24" throw. Exit Device, Vertical Rod, No Outside San eis ЕЛ СЕНЫ БӨТИ 
87 SERIES Operation, Right Hand, 3 ft. s VETUS. 
= 3-hr. fire rating DE ke RET Outside Stainless Steel, Brass 8710F LHR 66700 
Е i А Exit Device, Vertical Rod, Passage Only, Right Hand, 3 ft. Stainless Steel, Brass 8715F LHR G6702 
Feature 2-pt. top and bottom latching with Exit Device, Vertical Rod, Passage Only, Left Hand, 3 ft. Stainless Steel, Brass 8715F RHR G6703 
adjustability through the center case. Standard Exit Device, Vertical Rod with Cylinder, Right Hand, 3 ft. Stainless Steel, Brass 8713F LHR G6704 
bottom latch is compatible with most latch Exit Device, Vertical Rod with Cylinder, Left Hand, 3 ft. Brass 8713F RHR G6705 
track threshold Storeroom Lever Trim, Right Hand Satin Chrome, 10B Dull 706 ETL RHRB G6708 
с esnolds. Storeroom Lever Trim, Left Hand Satin Chrome, 10B Dull 706 ETL LHRB G6709 
FALCON. 
Exit Devices, Grade 1 
= 19 Series devices fit doors 134" thick up to 7-ft. high 
= 25 Series devices fit doors 134" to 21⁄4" thick up to 7-ft. high 
For assisted living facilities, retail stores, churches, and other commercial buildings that have constant traffic. 
SATIN CHROME DARK BRONZE 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Model No. 
19 Series Exit Devices 
Exit Device, Rim, Long 19-R-EO SP28 4FT 2RJ66 = = 
Exit Device, Surface Vertical Rod 19-V-EO SP28 3FT LHR 4WY74 = = 
Exit Device Trim, Pull = — 930NL SP313 3216 2RJ73 
Exit Device Trim, Lever, Dane Standard = — 914KIL-KD SP313 2RJ72 
25 Series Exit Devices 
Exit Device, Exit Only, Rim 25-R-EO 3 28 5YFAS = = 
Exit Device, Exit Only, Surface Vertical Rod 25-V-E0 3 28 5YFA7 = — 
Exit Device Trim, Pull Entrance by Thumbpiece 512TP SP28 5YFC3 512TP SP313 5YFC2 
Exit Alarm EAK SP28 3FT 5YFCA — — 
Exit Device Trim, Pull, Entrance by Trim E = 512NL SP313 5YFA8 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 1995 


SECURITY 
Exit Devices & Door Alarms 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


= Backset: 5" 
= Door Thickness: 194" 


Description 
Passage 
Privacy 
Privacy 


19A987 


CY EXIT ONLY | 


442U92 


Exit Devices, 
Grade 1 


= 100dB alarm 

Secure and durable panic and fire exit devices help control traffic, deters unau- 
thorized exits, and provides security while protecting property. Feature armed 
and disarmed field selectable status indicator. Mounting plate and strike locator 
System offer safety and security in a panic device that is easy to install. 


Item 
Series Door Width Lockdown Type — For Door Thickness No. 
Rim Exit Device 
36 in Less Dogging 15^ in to 2 14 іп 442V12 
V40 36 in Cylinder Dogging 1% in to 2 “in 447126 
Віт Exit Device with Alarm 
ECL-230 34 іп Cylinder Dogging 1% in to 2 Жіп 442U92 
ECL-230 34 іп Cylinder Dogging 1% in to 2 ^ in 442U97 
ECL-230 34in Cylinder Dogging 15^ in to 2 1⁄4 in 442V03 
V40 36 in Cylinder Dogging 1 34 іп 28YA70 
V40 36 in Cylinder Dogging 1% in 28YA72 
V40 48 in Cylinder Dogging 1*4in 28YA74 
Service Verticle Rod Exit Device with Alarm 
36 in Cylinder Dogging 154 in 28YA76 
— маш ALARM LOCK 
ciao Magnetic Exit 
SSE Door Alarms 
1U112 


Help deter unauthorized use of 
emergency doors by sounding 
an alarm when door is opened. 
Alarm surface mounts on the 
interior side of the door, and 
magnetic contacts mount 

on the door frame. Alarms 

are reversible for right- and 
left-hand doors. For indoor 

use only; mounting hardware 
included. Key-controlled alarms 
require a mortise cylinder lock 
(sold separately). 


1HLC6 Standard—Have a low battery 
warning. 1U112 includes a 
Description . i 

ББНЫН battery pack; 1ABN3 includes а 
Standard Alarm 9V battery. 

Key Controlled 1U112 и А 

Slimline Alarm Slimline—Narrow design 

Key Controlled with Strobe 1HLC6 takes up less space. 6JD82 

Key Controlled 1U108 inci 

Keypad Controlled 082 mounts on inside of door and 
Additional Keypad 6JD81 has a programmable 6-digit 
Accessories ar Wear ak — keypad to arm and disarm the 

ortise Cylinder, Keyed Alike . 

Mortise Cylinder, Keyed Different 1U120 alarm; 6081 mounts on the 
Replacement 6V Power Pack 1U106 outside. All include 9V battery. 
Yale Brand 

Standard Alarm 

Key Controlled 1ABN3 
Accessories 

Mortise Cylinder 1ABN5 


1996 GRAINGER. 
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Ко 


Corbin Russwin Push/Pull Paddle Tubular Locksets л-сллыоу 


Strong and durable for abusive environments with multiple mounting configurations to 
accommodate customized openings. Field configurable. Ideal for patient room, bathroom, 
and closet doors in healthcare environments. 


Mfr. Item 
Hand Finish Model No. 
NH Stainless Steel HP3010 630 19A986 
RH Stainless Steel HP3020 RH 630 19A987 
LH Stainless Steel HP3020 LH 630 19A988 
| 
| 
ози 
ТТ 
p onm ii 2 
э 1 &ALARMED EMERGENCY EXIT 
| 
1 | 10124 
4 
ШІП 
ІШ) | 
ІШІ! 
| Р 
ә. 
ЕЗ | 1U122 
ALARM LOCK CT 7 
= 95dB alarm 


» Include mounting hardware and battery. 


Applying pressure to the push bar retracts the latch from the strike plate and 
sounds alarm until reset with included key. Aluminum housings. Paddle- and 
bar-activated deadlatches, a low-battery indicator, and a deadlocking latch that 
resists tampering. Deadbolt extends 1" into strike plate. 


Item 

Description Finish No. 
Deadlatch, 32" Bar Aluminum 1U124 
Deadlatch, 18" Paddle Aluminum 1U122 
Deadlatch, 18" Paddle, Weatherproof Brushed Chrome 1YND4 
Rim Cylinder, Keyed Alike = 10005 
Rim Cylinder, Keyed Different = 1U107 
Delayed Egress Panic Alarm Device Satin Aluminum 5MRX1 


үс 
% | 
M | 
АЛ 
а! " 
Deadlatch Handle | — 
4 = | 
А, @ 
n а 
; Adams w Paddle 
Rite 
СЕЗЕ Е 
ASSA ABLOY 


Aluminum Door Hardware 


Deadlatches—A reverse key turn while the bolt is held retracts the latchbolt, 
allowing 2-way traffic. When latchbolt is extended, exit-only traffic is allowed. 
Compatible with any standard 15/2" mortise cylinder where an MS cam is 
installed. An auxiliary bolt helps prevent shimming. 


Deadlatch Handles and Paddles—tnclude an activator camdisc that mounts 
on the handle escutcheon and fits into the cylinder hole of the latch. 


SATIN DARK 
ALUMINUM BRONZE 
> CHOOSE: Strike Item Item 
Description Hand Length (in.) No. No. 
Deadlatches, 4510 Series 
1%" Backset LH or RHR, RH or LHR 4%, 2% D1066 D1067 
1%" Backset LH or RHR, RH or LHR 4%, 2% D1068 D1069 
Deadlatch Handles and Paddles, 4500 Series 
Paddle LH, RH = D1072 D1074 
Handle LH, RH or LH = — D1073 
Handle LH or LHR, RH or RHR — D1071 — 
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SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Security Doors 
Door Selection Guide Door Frames 
Frame Handing - Select the proper handing. — Right Hand Reverse (RHR) - Hinges •5-3/4" overall jamb depth with a 474" throat opening 
Right Hand (RH) - Hinges are on the right, are on the right, door is pulled away. Shipped unassembled 
door is pushed in. Left Hand Reverse (LHR) - Hinges are 16-ga. cold-rolled steel frame has a 2" face and die-cut 
Left Hand (LH) - Hinges are on the left, door оп the left, door is pulled away. mitered corners. Prepped for 3 each of 412" x 42" x 


is pushed in. 0.134" or 0.180" hinges and a 4%" ASA universal strike 
and closer reinforcement. Identify door swing by stand- 
EA RS ing with door swinging forward; if the hinges are on the 


left, the model is a left-hand door. 


Cylindical Mortise, 
А 024 А. Меаѕиге from top of door Door Designs: 
to top of upper hinge. Dim. D 
Cylindrical Dim.D Ріт. E 
b р В. Measure from top of door Dim.A  Dim.B  Dim.C Lock Lockset Door 
to top of middle hinge. . Top Middle Bottom — From From Height 
mam. CERT. то Ш 
EN C. Measure from top of door 
ii Т | 2 to top of bottom hinge. 54 h 8% We о O 
: 656 39% 
am D. Measure from top of door "-———Ó———— ы _ 
to top of door edge cutout. 4% 35% 65% 38% 35% 80 
Fel — 4A 37% 69% 424 394 84 _ 
E. Measure from inside edge ho SS eT 
of header to the floor to 796 3796 674 3876 35%6 80 
Ж | VA determine door height. 27% 9% ЛИ 0% 9% 81 _ 
Steel D IBCecoDoor SECURALL* 
eel Doors ASSA ABLOY = 
Steel face sheets are supported by kraft Quick-Mount Steel Doors 
honeycomb core for exceptionally flat surfaces Constructed of corrosion-resistant, galvannealed 
with high structural resistance to impact steel. Prehung on 12 gauge, fully-welded subframes 
damage. Core has thermal insulation U-factor that are ready to install into preexisting steel door 
of 0.41. 134"-thick door is nonhanded and frames. All doors include 3 ball bearing hinges, 
comes with a UL fire label. Prime painted and threshold, a door closer, a set of weatherstrip- 
closer reinforced with 3 each of 41^" x 41^" x Flush Vision | ping with door sweep, and preinstalled hardware. 
0.134" or 0.180" hinge preparations. Lite H-series and R-series include an exit device and a 
Door available with either a Government 161 lever trim with mortise cylinder. H-series includes a 
cylindrical lock prep with 234" backset, or an 22" W x 30" H or 34" H (for 84" H doors) view light 
86 edge only mortise lock prep. Doors with with ceramic glass. 22727 
glass have a 1⁄4"-thick clear wire glass with R-series includes a 4" W x 25" H view light with 
safety film. ceramic glass. P-series are full flush doors. 
Note: Hinges, lockset, and closer are not included. Door Opening Door Item 
Lock Type Hand Height Opening Width — Material No. 
>Please Choose: Door Type: 1, 2, 3 Flush Door H Series, 45 Min Fire Rated Door 
e Design ! ЕНЕ 80 in 36 in 23Y712 
р Please Choose: Lock Type: Cylindrical, Narrow Half ІНА —  80im ^  36in —93Y13 
A B in in 16 Gauge Stee| 23413 _ 
Mortise Lite Glass Push Bar RHR 84 in 36 in 9 23Ү718 
Rim Exit LHR 84 in 36 in 7 23Ү719 | 
Device With RHR 80 in 36 in 23Y724 
FLUSH VISION LITE NARROW LITE HALF GLASS Locking Trim LHR 80 in 36in is GaugeSteel—23 729 | 
Door Door | 16GA. | 18GA. | 16GA. | 18GA. | 16GA. | 18GA. | 16GA. | 18GA. RHR 84 in 36 in 23Y730 
Opening Opening| Item Item Item Item Item Item Item Item LHR 84 in 36 in 23Y731 
Width Height No. No. No. No. No. No. No. No. P Series, 1 1⁄2 Hr. Fire Rated Door 
“Doors Without Glass RHR 80 in 36 in 23Y708 
30in 80іп | D3523 | 03543 | D3618 | D3627 | D3636 | D3645 | D3654 | 03663 LHR 80 in 36 in —93Y708 
30in 84іп | D3525 | D3545 | D3619 | D3628 | D3637 | D3646 | D3655 | D3664 RHR 84 in 36in 16 Gauge Steel —53y744— 
32in 80іп | D3527 | D3547 | D3621 | D3629 | D3638 | D3647 | D3656 | D3665 LHR adi 36i —J9YH8 
32in  84in | D3529 | D3567 | D3622 | D3631 | D3639 | D3648 | D3657 Mortise А in Ш 
36in 80іп | 03533 | 03569 | 03623 | D3632 | 03636 | D3649 | 03658 | 03667 RHR 80 in 36 in .23Y720 — 
36in 84іп | D3535 | D3579 | D3624 | D3633 | D3642 | D3651 | D3659 | D3668 LHR 80 in жы 18 Gauge Steel —2 2, 21 — 
36in 80іп — — — = D3641 - - RHR 84 in 36 in 23Y726 
48 in 80 in D3537 D3582 D3625 D3634 D3643 D3652 D3661 D3669 LHR 84 in 36 in 23Y727 
48 in 84in | D3539 | D3584 | D3626 | D3635 | D3644 | D3653 | D3662 | 03671 R Series, 1 12 Hr. Fire Rated Door 
a m m D3672 | D3681 | D3689 | D3698 | D3707 | D3716 ВА goin 36 п an 
30in84in | — — | D3673 | D3682 | D3691 | D3699 | D3708 | D3717 — ЕНЕ ae sein — 16 Gauge Stel 
32in  80in - = D3674 | D3683 | D3692 | 03701 | D3709 | D3718 RIS Bat LHR 941 36i 93ү 
32in  84in = = D3675 | D3684 | D3693 | D3702 | D3711 | D3719 D Е With і ІП Ш 
36in 80іп = — | D3676 | 03685 | 03694 | 03703 | 03712 | 03721 enti TH RHR 80 in 36 in —23Y722 | 
36in 84іп - -- | D3677 | 03686 | D3695 | D3704 | 03713 | 03722 sexing: irm LHR 80 in 36in 18 Gauge Steel 231723 | 
48in 80іп = = D3678 | D3687 | D3696 3705 | D3714 | D3723 RHR 84 in 36 in . 23Y728 — 
48in 84іп = = D3679 | D3688 | 03697 | D3706 | D3715 | D3724 LHR 84 in 36 in 23Y729 
Steel Doors with Louvers [BCecoDoor 
St 
a 1%4"-thick doors ASSA ABLOY 
Doors help to improve ventilation and heat transfer in and out of storage areas while maintaining privacy. Suitable for 
use in boiler rooms, cleaning closets, restrooms, and storage closets where heat or fumes can accumulate. 
12 X 12 IN 24 X 12 IN 24 X 24 IN 24 X 60 IN D2855 
LOUVERS LOUVERS LOUVERS LOUVERS 
Door Door Opening CHOOSE: > CHOOSE: Item 
ing Width Height Door Туре” .. Lock Type . No 
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SECURITY Scan. Order. Done. 7 
Security Doors Details on page A1. E 


[Е Сесо0оог 
ASSA ABLOY 
Steel-Stiffened Doors IE Ceco Door 
a 18-ga. steel ASSA ABLOY 


a 1%"-thick doors 

Designed to take most abuse without 
failure. 22-ga. steel stiffeners are placed 
inside the door every 6" and welded 
every 5" along the length of the stiff- 
ener. Fiberglass insulation between the 
stiffeners helps deaden sound. Door top 
and bottom are sealed with a 16-ga. 
steel channel welded in place. Doors are 
handed; come with closer reinforcement. 


6-Panel Embossed 


Steel Doors 


a 18-ga. A40 galvanized steel 

a 1%"-thick doors 

The durability of steel with the 
pleasing appearance of a wood door. 
Polystyrene insulated core is bonded 
to the interior of the steel skin. 
Doors have closer reinforcement. 


RIGHT- 
n HAND > CHOOSE: > CHOOSE: Item 


Door Door Opening > CHOOSE: Item 


Item Door Opening Width Door Opening Height — Frame Type Lock Type No. 
Opening Width Heig ht Fire Ratin Lock Type No. No. in in 1,2 AM Cylindrical, Mortise D2916 
36 in 84 in --Яп Ма 3: Umen Morse | Te | TESTE | ny 12: (шта Morse ІР - rical, Mortise | 2914 | D2915 36 in 84 in 12, Cylindrical, Mortise D2917 


Dull 316 | Dull 304 | Diamond 
Stainless Stainless! Tread Dull Bright | Dull 
Steel Steel | Aluminum | Aluminum | Brass | Bronze 
Item Item Item Item Item Item 
H w Brand No. No No. No. No. No. 
“Armor Plates 
16in 34in Rockwood | 2RFW6 | 2RFR9 2RFZ3 | 286Н8 | 2RGC9 
24in 34in Rockwood | 2RFU9 = — 2RGG4 | 286А3 
34in 24in Rockwood — — — ZRFX6 — — 
Armor Plate 34in 34in Rockwood | 2RFW7 | 2RFU2 = 2RFZ4 2RGH9 28601 
34in 36in Rockwood | 2RFW8 = = — —  |2RGD2 
34in 42in Rockwood | 2RFW9 | — _ = 2RGJ2 | 2RGD3 
Kick Plate 34in 42in = | — = RGF7 — = = 
42in 34in Rockwood — — — 2RFZ6 — — 
 Kick/Stretcher Plates 
Stretcher 8in 28in Rockwood | 2RFV2 | 2RCH9 | — 2RFX8 | — |2Н6А5 
Rocawoop" Plate “Әіп 30in Rockwood | 2RFV8 | — = —  |8U651 | 2RGC2 
LL ————À  8in 34in Rockwood | — = = 2RFY9 | — 286006. 
ASSA ABLOY Mop Plate ~ 8in 36in Rockwood | 2RFX2 — — — 2RGJ4 |28605. 
Е  8in 40іп Rockwood | 2RFX5 — = = 50653 | 28608 
i0in 28in Rockwood | 2RFV3 | 2RFN9 — 2RFX9 —  |2RGA6 
Door Protection Plates “10іп 30in Rockwood | 2RFV9 | 2RFR1 — 2RFY6 |2RGH3 28003. 
" " thi i Д 10іп 34in Rockwood | 2RFW4 | — — 2RFZ1 |2RGH6 | 2RGC7 
Plates are 0.05 thick except Diamond Tread 10іп 36in Rockwood | 2RFX3 | 2RFU7 — 2RFZ9 | 2RGJ5 28006 
Aluminum are 0.075"; 6" and 8" widths are i2in 28in Rockwood | 2RFV4 | 2RFP2 | — 2RFY1 |28008 | 2RGA7 
0.040"; 10" widths and above are 0.063" 12in 30in Rockwood | 2RFW1 | 2RFR3 2RFY7 | 2RGH4 28004: 
j i 12in 34in Rockwood | — — — 2RFZ2 |2RGH7 | 2RGC8 
= Come with mounting holes and screws 27 “12іп 36in Rockwood | 2RFX4 | 2RFU8 — 2RGJ6 | 2RGD7 
Protect doors from scratches and dents caused by collisions from Mop Plates 
gurneys, carts, hand trucks, or heavy equipment. Choose a plate 2" Gin 28in Rockwood | 2RFVi 2808 — —__| 28665 2RGA 
narrower than door. “біп 30in Rockwood | 2RFV7 | 2RFP8 = 2RFY4 | 2RGH2 | 2RGC1 
. “біп 34in Rockwood | 2RFW2 | — — 2RFX7 |2RGH5 | 2RGC5 
xi. ҒО sur ROCXWOOD' 
Ba- Door Hardware Protectors ae 
ы aid -- 4 Protect door hardware from damage caused by moving carts, gurneys, and hand trucks. 
Center to Center to 
m Center Item Center Item 
Length Width — Projection — Length — Hand No. Length — Width — Projection — Length — Hand No. 
Lever Door Irim Protector Bars к= ch Guard Covers 
—— — avin ë 8n ë — IWA “Win 6in 25i -— Let 3HJG3 
34 in 12in — 3HJF6 10in 6 in 2% in = Right 3HJG4 
“Bat Device Protector Bars п ———— 189 —31068— 
3HJG1 3HJG3 З йіп 7%in = 3HJF7 in in jin | —— Right 3HJG6 - 
1 — 4 Үріп sin — ЗНЈЕВ 16 in 6in биш 191—367 — 
Vertical Rod Covers In In 8 ІП = ight 
i2in 3 in 1%in = — 3HJGi Door Coordinators 
24 in З Жіп 1% in — — 3HJG2 For Use With 72" Door Openings 3HJH1 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Weatherstripping & Seals 


Smoke Seal 
Fire Seal Silicone 


Fire and Smoke Seal Smoke Seal 


ili Graphite Dark Bronze = 
Silicone TPE Fin 
Charcoal ЗСЕУВ 02228 Brown 

G2325 G2333 

нн Foam Seal 
с 2 Nitrile 


2RRF1 


Foam Seal 
Nitrile 
White Foam Seal P Profile 
H3681 PVC EPDM Rubber 
2RREG 5MFK3 
D Profile 
EPDM Rubber 
5MFL8 
Cushion Ribbed 
EPDM Rubber 
Gray 
H3960 
All Profile 
EPDM Rubber Overall Overall Overall P CHOOSE: Item 
$$ PEMKO | NGP | $ Frost King 5MFN1 Length Width Height Color Brand No. 
NATIONAL GUARD Д ТРЕ Fin, Self-Adhesive 
ASSA ABLOY dod 3 Yo in Yin Brown, Charcoal NGP G2330 
Weatherstri in and Seals 4 Yin 1^ in Brown, Charcoal NGP 62331 
pp g 6 Vb in % іп Brown, Charcoal NGP G2332 
Fi Vo in Y in Brown, Charcoal NGP 62333 
= Sold by the roll FOAM SEALS 8 Yin Yin Brown, Charcoal NGP 62334 
Apply to inside of door frame and Nitrile Sponge Rubber—Highly : ; | win Ye in Brown, Charcoal NGP 62335 
i i 4 oam Seals 
around windows to seal gaps quickly. compressible; can be used outdoors. Nitrile Sponge Rubher 
: 10 38 іп Жіп Black, White Frost King H3681 
FIRE/SMOKE SEALS Closed Cell—Use to fill larger gaps; 101t Yain %in Black, White Frost King  H3682 
For use with wood fire doors rated can be used outdoors. 10 ft ¥% in ГАШ Black, White Frost King H3684 
i 10 ft іп Y4 in Black — 2RRF1 
ыш Open Cell—Easy to compress; suit- 10 ft Vin Ain Black FrostKing  43Y814 
Fire and Smoke Seals—Use to able for tight-fitting applications. PVC ot "A 5 HEX = 3m 
help seal off both fire and smoke. е ы itri 
Pile—Polypropylene material helps Nitrile Sponge Rubber 
1 i i $ 10 ft Vin ys in Black Frost King 43Y820 
Fire Seals—Graphite material reduce rattling. 10f in Tain Black — 2BRF2 
expands at high temperatures to seal PVC 
gaps and help prevent the spread EPDM RUBBER .. 10ft “in %in Black = 2RRF4 
of fire. Durable rubber stays flexible in ните Sponge Rubher > ; xi — — ЕЗЕТ 
extremely hot and cold temperatures. 10 ft Sein % in Black White Fros King H3685 
Smoke Т. 2. pues Blocks out drafts and dust around 10 Tin VAT Black, White Frost King H3959 
passage at temperatures up to P i PVC Closed Cell Foam 
doors and windows. 17 Hin Vain Gray — 2RRE4 
Overall Overall Overall > CHOOSE: Item 17 ft Ye in Y in Gray = 2RRES 
Length Width Height Color Brand No. 10 ft Эд in іп бгау — 2RRE6 
Adhesive Backed Fire and Smoke Seals 10 1 іп 36 in Black — 5MFG7 
Silicone Compression Bulb 10 ft lin Жіп Black — 5MFG8 
20 ft Yo in Va in Black, White — 62324 Polyurethane Open Cell Foam 
18 ft іп Y in Dark Bronze Pemko 2ЕМАб 17 Vo in Yin Gray — 2RRE7 
300 ft Ve in У in Brown, Charcoal NGP 62325 17 ft Vb in 36 in Gray — 2RRE8 
TPE Fin, For Use With Tight Doors 17 3A in Y in Gray — 2RRE9 
4ft 34 in іп Brown NGP 3CEV9 Polypropylene Pile 
18 ft Ve in Ye in Dark Bronze Pemko 2EVAS 17 Ya in Ya in Gray — 2RRR8 
Adhesive Backed Fire Seals EPDM Rubber, Adhesive Backed, P Profile 
Graphite 17 іп Уә in Brown — 5MFK3 
10 ft У in біп Graphite Pemko 3EGP6 200 ft 38 in — Black, Brown — 62339 
18 ft Vb in біп Gray Pemko 2EVA4 EPDM Rubber, Adhesive Backed, D Profile 
21 ft У in біп Graphite Pemko 3EGP7 17 2%a in = White — 62340 
Graphite with TPE Smoke Fin 200 ft 234 in — Black — 5MFL8 
3 Зд in Yin Brown NGP 3CEV8 EPDM Rubber, Adhesive Backed, All Profile 
7f Зд іп У in Brown NGP 3CEW1 10 ft 1980 in = Black, Brown, White — 62342 
Adhesive Backed Smoke Seals 200 ft 1980 in — Black = 5MFN1 
Silicone Compression Bulb EPDM Rubber, Adhesive Backed, V-Seal 
18 ft Vo in Yin Dark Bronze, White Pemko G2326 17 ft 7/ in — White Frost King 43Y829 
25 ft Yin YA in Dark Bronze, White Pemko 02327 EPDM Rubber, Adhesive Backed, Cushion Ribbed 
204 ft У in JA in Dark Bronze, White Pemko 62328 10 ft іп 36 in Gray, White Frost King H3960 
Silicone Nail/Tacked/Stapled 
330 ft Yo in JA in Black — 5MFN2 17 ft іп Жіп Gray Frost King 43Y830 
Silicone Triple Fins, For Use with Metal Doors 17 ft 1 іп Жіп бгау Frost King 43Y831 
17 ft Ve in Ye in Dark Bronze, White Pemko 02329 17 ft Ve in — Brown, White Frost King H3961 
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SECURITY 


Weatherstripping & Sweeps 


= 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Flat 
Insert 


L Flange Flange 
(ft.) Height (in.) ^ Material 
Neoprene Flat Insert 
6 % Steel 
8 7% Steel 
10 үл Steel 
12 76 Steel 
Neoprene Looped Insert 
10 1% Aluminum 
15 T% Aluminum 


Face-Mount 
Overhead Door Seals 


Mount to overhead doors and docks to help 
keep out dust and drafts. Neoprene inserts. 


Flat Insert—Mount on bottom or edge of 
door. Seals require min. 34" space between 


door and floor. : 
Looped Insert—Mount on bottom of door. 


Flange 


Projection Mfr. Item 

Insert Size (in) Model No. 9 1% 
1 in VA 197МА-6 3HRV3 

Tein VA 197МА-8 3HRV4 18 1% 
Tein Y 197МА-10 3HRV5 

Tin Yi 197МА-12 3HRV6 No Flange 

9 2 

155 in 1% 81369N-10 — 3HRV7 16 2 

1396 in T% 81369М-15  3HRV8 100 2 
Door Sweeps 


Fill the gap below the door and 
help keep out drafts, light, dust, 
and weather. Mounting holes 
included. For inside or outside 
applications on residential and 
commercial doors. 


A. Single-Fin—Seal door and 
threshold gaps up to 3⁄4". Neoprene 
and EPDM material resist weather 


A. 3EGP9 


and remain flexible in cold 


Aluminum Flange 


No Flange 
Flange 


(ft.) Width (in.) Height(in.) Size 
Aluminum Flange 


JA 


ҮЙ 


temperatures. 


B. Triple-Fin—Multiple layers 
provide a positive seal for uneven 
floors. Seal gaps up to 34". 


C. Nylon Brush Insert—Fibers 
fill gaps and sweep dirt, insects, 
and snow away from door. Oak 

flange can be painted or stained. 


Base-Mount Overhead 
Door Seals 


Mount to overhead door bottoms to seal gaps up 
to 34" between door and floor. Seals remain flexi- 
ble to -20°F. 3CEX9 includes two 4'-ft. aluminum 
flanges and one 9-ft. long rubber insert. 


3CEY1 includes four 4%-Ң. aluminum flanges and 


one 18-ft. long rubber insert. 
Insert Insert Item 
Material Includes No. 
(2) 4 % ft Metal Flanges, #6 x 

yain TPERubber %in Stainless Steel Sheet Metal — 3CEX9 
Screws, 9 ft Long Neoprene Insert 
(4) 4 % ft Metal Flanges, #6 x % in 

yain TPERubber Stainless Steel Sheet Metal Screws, 3CEY1 


18 ft Long Neoprene Insert 


) Black Plastic Cap, (18) 1 in Nails 2RRT9 
(36) 1 in Nails, 1 in in Black Plastic Cap SRRUT 


114 іп TPE Rubber (1 
134in ТРЕ Rubber 
Tin TPE Rubber 


D. Reinforced Neoprene Insert, 
Looped—Create dead air space 
to insulate against drafts and hold 
Sweep tightly against floor. 


E. Drip Cap—Divert rain and 
debris away from door. 


F. Spring-Loaded Door 
Bottom—Spring lowers door 
Sweep automatically when door is 
closed. For use on swing-in doors. 


3-FT. LENGTH | 4-FT. LENGTH 


Flange Item Item 
Key Material Flange Height (in.) Insert Size Projection (in.) No. No. 
Single-Fin, Vinyl Insert 
А. 2RRG5 A Aluminum EZ % in Y — 3EGU3 
A Aluminum 196 13V in И — 2RRG4 
. Single-Fin, Neoprene Insert 
i A Anodized Aluminum 1% As in ЛД 3EGP9 3EGR1 
as > A Anodized Aluminum 1 2in % 5MUK1 SMUK2 
A Dark Bronze Aluminum 1^ 7s in Y 3EGR2 3EGR3 
A Dark Bronze Aluminum 1 2in % SMUK3 SMUK4 
A Stainless Steel 1% Se in ЕДІ 3EGT5 3EGT6 
Single-Fin, EPDM Rubber Insert 
A Aluminum 1946 1%e in 1964 2RRG5 * — 
A Dark Brown Aluminum 1946 1964 in 1964 2RRG7 * 2RR68 * 
Triple-Fin, Vinyl Insert 
B Aluminum 2352 7 in 1964 1VZT1 — 
B White Aluminum 2)» 36 in 1364 1VZT2 — 
B Hardwood 1% lin ЛД 2RRH1 — 
B Bronze Е % іп 1364 10213 = 
Nylon Brush Insert 
C Anodized Aluminum 3 % in Л 3EGR6 3EGR7 
C Dark Bronze Aluminum 3 % in У 3EGT7 3EGT8 
C Anodized Aluminum % % in ЛД ЗЕбТ1 3EGT2 
C Unfinished Oak Wood 1 As in % 3EGT4 = 
C Unfinished Oak Wood 16 in 36 3EGT3 = 
C Aluminum % Ae in 346 — 2RRH3 * 
Reinforced Neoprene Insert, Looped 
D Anodized Aluminum 3 lin ЛД 3HRH8 3HRH9 
Drip Cap, Vinyl Insert 
Aluminum 1% 1 1964 in ys 2RRH6 * — 
ws Cap, Nylon Brush Insert 
Aluminum 1^ Ae in 96 — 3EGR5 
: E Bronze 136 %e in 1364 2RRH9 — 
Spring: -Loaded Door Bottom, Vinyl Insert 
”, Aluminum 1% %in a2 2RRJ1 — 
T-FT. LENGTH 8-FT. LENGTH 
: Flange Flange Item Item 
" > [m Key Material Height(in.) ^ InsertSize — Projection (in.) No. No. 
| ж фа фа Nylon Brush Insert, Looped н 
[8 е C Anodized Aluminum ЕД Зіп ў ЗЕСА8 3EGR9 
Rubber Insert, Looped 
F D Anodized Aluminum E lin И 3HRJ1 ЗНАЈ2 
* UL Classified. 
B 3ft LENGTH | 4 ft LENGTH 
- - Flange Item Item 
NATIONAL GUARD Insert Size Height — Projection No. No. 
se Single Fin Neoprene 
Door Swee S As in 14 in Je in 447769 45AA68 
p Yo in 1 Vs in Vain 45AD19 45AE23 
i Th jl ЕЛ = 
" Keep out drafts, dust and debris 1 ИШ ELS v т mE A5ACAG 
- 45АА15 i " ET 
44ZZ69 > from below doors. Anodized Single Fin Vinyl 
aluminum construction. Зд in 1 in Y4 in 45AA15 45AD78 
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SECURITY 
Weatherstripping & Seals 


Max. 
Flange Insert Flange Door 8-FT. T-FT. 
Width Size Projection Thickness Gap | LENGTH | LENGTH 
Nylon Brush Insert 
Anodized Aluminum Flange 
. А Yin Asin Yin Жіп іп | 2RRP4 — 
Double Door Weatherstripping а/ы, ^" ^^ ^^ m — 
uminum Flange 
Е 51 The | Thi Yea i 1% | = 
Seals the space between wood Solid Metal Flat moame іл Зал Ап Hd 
and metal double doors. Astragal—Mounts to Anodized Aluminum Flange - га SMULZ T SMUL 
2 ^6 In In 16 In ^6 In 4 In 
Nylon Brush Insert—Mesh ш coor urs Dark Bronze Aluminum Flange yin YES MUM 
the insert together to seal a 5 etween double РН ей s in ^e in ^e in ^ in 
gap. oors. Anodized Aluminum Flange 5 p " Е 
, Asin іп sin 1%ein ein | 3HRG2 | 3HRG1 
EPDM Insert—Overlaps to seal Magnetic Insert— БЫШ Ин ПЕРДЕ 
. : rimed-Finish Stee 
the gap. Sold in sets of 2 strips. Seals gap between 2in — Ye in йїп іп | 3HRH3 | 3HRH2 а 
. | 80" to 96" doors Primed-Aluminum 2 
Pile Insert—Spring-loaded with a magnet and E: in — Жіп — hin [28885 | — 
polypropylene insert adjusts іп detaches when door Anodized Aluminum NI 5 3HRG1 
"в" increments for proper fit. opens. 2%in Vin ein Sein Жіп | SMUK8 | SMUK7 
Flange Insert Flange Insert Flange > CHOOSE: Overall Item 
plays Flexible to Material Color Height Size — Projection Thickness Length No. 
leoprene 
-20° to 200°F Aluminum Black Yin біп ein Tio in 31t, 4 ft, 7 ft, 8 ft J5646 
-20° to 200°F Stainless Steel Blaci Ип Vain Ўв in Y in 3ft, 4 ft, 7 ft, 8 ft J5647 
-20° to 200°F Aluminum Blac Vin Мп %ein Fein 31,41, ТП, 8 fE 15648 15650 
" 20, to 200°F Ѕїаіпіеѕ5 Steel Blac 4 in Yin As in Yo in 7 ft, 8 ft J5649 
ylon 
-70° to 425°F Aluminum Gray Yein Win Зіп ein 3 ft, 4 ft, 7 ft, 8 ft J5650 J5646 
Дер АН — ray Bak Vein шп Ип ——Y 1 ATASA 82 
-70° to 425? uminum ray, Blac! ^ in ^e in ^ in ^e in Nr ft, = 
Silicone Adjustable 
КІП Door F Mu 
-100° uminum ас ^o in k in ^s in 52 in , A ft, 7 ft, 565 NATIONAL GUARD 
-100°F Aluminum Gray Ya in Mein Ye in Vein 3 ft, 4 ft, 7 ft, 8 ft J5654 oor rame . == 
-100*F Aluminum Вак Уп sin — %ein ^ — Увіп TD Е quip Weatherstripping 
Vinyl ; б 
ето 40° Aluminum Gray Яп Яп И Yasin 31,41,71,81t 15655 Adjustable door frame weatherstrip creates an 
0° to 140°F Aluminum ray Ya in % in Yin 6 in 7 ft, 8 ft J5656 j i i 
0° to 140°F Aluminum Gray Yin sin 31e in Ye in 3ftx7ft, 6ftx7 ft, 7 ft J5657 interior sound Seal on doors that do not sit plumb 
0° to 140*F Aluminum Gray Tii Wein vin Tain 311, 411,617 ft 15658 апа square. Use with wood fire doors rated for 90 
0° to 140°F Aluminum Gray Жіп Asin yis in Yin 3 ft, 4 ft, 6 ft, 7 ft 45659 тїп. and metal fire doors rated for 3 hr. 


Door Frame Weatherstripping 


Mounts on top and sides of door frame to seal gaps. Flexible Nylon Brush—Dense fibers fill 
gaps and help keep out insects. 


Kerf—Conforms to irregular surfaces to 
create a tight seal. Installs in kerf-in door 


Hollow Bulb Inserts—Compress easily, stay flex- stop. For use with steel doors. 


ible in extremely low temperatures. Magnetic—Flexible, vinyl-covered 
magnet seals against metal doors. Adjustable—Creates an interior sound seal 
on doors that do not sit plumb and square. 
Use with wood fire doors rated for 90 min. 


and metal fire doors rated for 3 hr. 


Sponge Insert—Material provides a dense, abra- 
sion-resistant seal. Corrosion-Resistant—Stainless steel 


flange holds up to harsh weather. 


\ 


Overall Insert Flange Flange Insert Item Overall Insert Flange Flange Insert Item 
Length Flange Finish Color Height Thickness Size Projection Мо. Length Flange Finish Color Height Thickness Size Projection Мо. 
Adjustable, Neoprene w/Aluminum Flange Hollow Bulb, Silicone w/Anodized Aluminum Flange SEGY1 
3 Aluminum Black 5MUH1 4 Clear Black ; А 5 " EE 
4 ft Aluminum Black ; ; ; ; SMUH2 7 ear Black “in Yea in Ae in ‘sin _3EGW2 
6ft Dark Bronze Black |^ Әп Мп Ип “ұш 8 Clear Black 3EGW3 
7 Aluminum Black 5MUH4 Hollow Bulb, Sponge Silicone w/Anodized Aluminum Flange 
Corrosion Resistant, Neoprene w/Stainless Steel Flange 3 Clear Black 3EGW9 
3 Brushed Stainless Black 3HRV9 4 Clear Black © э the in vin vin 3EGX1 
4ft Brushed Stainless Black уж ут vin әп _3HRW1 7 Clear Black ^ ш Б : 3EGX3 
7 Brushed Stainless Black 3HRW3 8 Clear Black 3EGX4 
8 Brushed Stainless Black 3HRW4 Hollow Bulb, Vinyl w/Unfinished Aluminum Flange 
Flexible Nylon Brush, Nylon Brush w/Anodized Aluminum Flange 3 Clear Gray 3EGX5 
3ft Aluminum ray 5MKN5 4 Clear Gray — yin Vie in Yin vin 3EGX6 
3ft Dark Bronze Black 5MKN9 7 Clear Gray — ^ ш 4 d 3EGX8 
1 Aluminum Gray EUH : 3i = =: р. бгау ЗЕбХ9 
ark Bronze ac ; ; ; ; erf, Polyurethane Foam 
6 Aluminum бау Уі! ein іл еіп -5MKN7 81 in = White spin т Yain еп ЕНІ 
6 Dark Bronze Black 5MKPT 8t in — Brown ^ 3 А ui 2RRT4 
7 Aluminum Gray SMKN8 Kerf, TPR Vinyl Magnetic 
7 Dark Bronze Black БМКР2 -- Mil Brown Hi ui Vi 36i 2RRP2 * 
Flexible Nylon Brush, Nylon w/Anodized Aluminum Flange 1675 ft Mill Beige n an zin 5In -2RRPI * 
3 Clear Gray ЗЕСҮб Magnetic w/Anodized Aluminum Flange 
3 Dark Bronze Black 3EGZ2 3 Clear Black 3EGZ7 
4 Clear Gray the i Vie i % | 95 i 3EGY7 3 Dark Bronze Black 3EHA2 
4% Dark Bronze — Black ^e ein ЯП зп 3EGZ3 4 Clear Bac 4 iin vein sin Sin 26078 3EGY6 
7ft Dark Bronze Black 3EGZ5 4 Dark Bronze Black * Ы Ы ЗЕНАЗ 
8 Dark Bronze Black 3EGZ6 7 Dark Bronze Black ЗЕНА5 
Hollow Bulb, Neoprene w/Anodized Aluminum Flange 8 Dark Bronze Black ЗЕНАб 
3 a Clear Black 7 in Yain “cin Vein SEGNI Sponge, Polyurethane Foam Aluminum Flange 2RRT2 + 
ft uminum ас А А ; А owder Coatei rown А ; А 
3 Dark Bronze — Black | 4^ %in Mein Ип МКР? 17% Mill White 1 11 Yin Яп %їп “рі 
4 Clear Black — іп Wain sin Vein ЗЕбМ5 Sponge, Sponge Neoprene w/Anodized Aluminum Flange 
‘ft Dark Bronze — Back BMKPS 4 Clear — — Black су 
ft ark Bronze ас А А А А ваг асі А А А 
6 Aluminum Black п Мі жіп Ип “рр 7 Clear Bac 117 іп %in "Asin rey, 
6 Dark Bronze Black 5MKP9 8 Clear Black 3EGY5 
i Clear Black віп ain Asin Ysin  3EGW7 Vinyl w/Unfinished Aluminum Flange 
7 ft Aluminum Black jin YA in Asin yin 5MKP6 7 — Gray — "in Asin Wein in 1VZR8 1 
7 Dark Bronze Black SMKRO 3EGZ7 
8 Clear Black іп Yasin Asin Vein 3EGW8 


* Set includes two 82" side door strips and one 36" top door strip. T Set includes two 84" side strips and one 36" top strip. 
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SECURITY 
Saddles & Thresholds 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


МЕНТ Saddles and Door Thresholds 
ж j " : P 
ау?на = Additional thresholds available on Grainger.com 
5MUNG C Fill and cover gaps under doors. 
те 3-FT. LENGTH | 4-FT. LENGTH | 6-ЕТ. LENGTH 
< Item Item Item 
SS. Finish № H No. No. No. 
Aluminum 6in YA in 5MFJ4 — 5MFJ5 
> Aluminum 7 in Yin 3HRP6 3HRP7 3HRP8 
3HRT8 Aluminum 6% in Bin ЗНАВЗ f | 3HRR4 f | 3HRR5 f 
SEPD7 5MUN9 Nonskid Aluminum Біл win 3HRT3 | | 3HRT4 + | 3HRR8 
Mill 5in YA in — — 2RRL1 
Surface Mount Threshold 
3-FT. LENGTH | 4-FT. LENGTH | 6-FT. LENGTH Aluminum ^ in віп 5MFH7 — — 
Item Item Item Vinyl Insert Thresholds 
Finish w H No. No. No. Aluminum 3 Vin Ў іп 1VZRA * — — 
Saddles—Plain Top Panic Exit Thresholds 
Aluminum 2 in Yin 2RRK7 * 3HRN1 3HRN2 Aluminum 5 in Vo in 3HRT8 3HRU1 3HRU2 
Aluminum Mill 3in TA in SMUN3 SMUN4 SMUNS Solid Vinyl Thresholds 
Dark Bronze 3in Уд in 5MUN6 5MUN7 SMUN8 Matte 3 "^c in 23» in 5EPD7 — — 
Saddles—Fluted Top Door Bumper Thresholds 
Aluminum 4in Yin ЕШШЕ) ЗНАМ 3HRN5 Aluminum 3 1/6 in іп 2RRL7 * = = 
Aluminum 4in Yin 1VZR2 1 — 2RRK8 Aluminum 5in Yin == 3HRU4 = 
Aluminum 4in Yin 3HRP9 3HRR1 3HRR2 Aluminum Mill Sin Тіп 5MUM1 5MUM2 5MUMS 
Aluminum 5 in Yin 1VZR3 1 SHRP1 2RRL2 Aluminum Mill 5 in 76 in 5MUM7 5MUM8 5MUM9 
Aluminum 5 in a in ЗНАМ6 3HRN7 ЗНАМ8 Offset Thresholds 
Aluminum 5 in Yin 2RRK9 1 — — Aluminum Mill 5% in Yin 5MUN9 5MUPO 5MUP1 
Aluminum 6 in Yin 2RRL3 1 ЗНВР4 2RRL4 Dark Bronze 5 біп Yin 5MUP2 5MUPS3 5MUP4 
* Not UL Classified. T Heavy-duty aluminum. 
N Saddles and Door 3ft LENGTH | 4ft LENGTH | 6ft LENGTH 
NGP " i пеп Пет пеп 
0. 0. 0. 
g Thresholds матонат cuard Bin Main | 45АЕ53 45АС60 447780 
В 5in Yin 45AC27 447727 45AD39 
45AA54 „= Features fluted top to fill and cover gaps б in A in RESI LL n 
po : " In 4 In 
29 under doors. Aluminum construction. gin in 147750 454039 A5AC80 
10in in 442265 45AC30 45AD23 


Standard, Steel 


european-type hinge. 
Screwdriver-operated 
cam latch. 


INSULATED, 
ALUMINUM 


16-ga., corrosion-resis- 


MEDIUM SECURITY 


14-ga. steel with baked- 
on paintable prime coat. 
Continuous piano hinge 

and key-operated cylin- 

der lock. 


are UV stabilized for 
exterior use. 5ҮМ02 has 
punch-outs for electric 
and plumbing. 


STANDARD 
Steel—16-ga. steel 


doors with pin hinge 
(continuous piano hinge 
for 2VE87 and 2VE88). 
Screwdriver-operated 
cam latch. 


Stainless Steel— 


Plastic 1UEX1 i : ion-resi 
= БҮМО2 ЫШ aluminum door and PLASTIC door with flush-mount 7. resistant door 
- rame. Feature 1"-thick —  High-impact, noncor- and frame. 
Drywall insulation and gasket rosive ABS plastic doors 
2VE72 around perimeter. 
Door Dim. Rough Opening Item Door Dim. Rough Opening Item 
Access Doors w H W H No. w W H No. 
. А 4 Acoustical For Drywall Insulated, Aluminum 
Conceal wall openings latching tool or ring Hex Head Cam Latch -— -— TENS Cylinder Lock авг Кеу КУП УП ЭЕ 
А n in in 4 In 4 In in In In ЗІП 
with а secure cover that operated slam latch. 2 12i 12in 12 іп  12/4in 16М221 12i 12in 12 36іп 12%іп 2МЕ90 
can be finished to match mineral wool insulation ma Ше 24in — 24Yiin  24Y4in 16М222 Е Ш Е Ш 16 2 in 16 2 in zn 
х i ustabile in in 8 ІП ЗІП 
2. ае i: eres (9 Magnets 14 in to БЕЛІ ЖЕН ash маю рап РЕВ 
5-hr., 1 i я А 
ACOUSTICAL, rating of 177 hr. in walls 15%in 19 ‘in Min 15 vin 207034 Key Operated Cylinder Cam Latch 
FOR DRYWALL Ing 07 172 Nr. In wallS, prywan 12 in 12іп 12%in  1272in 10Е07 
А 3 hr. in noncombustible Screwdriver Operated Cam Latch 16 in 16 in 16%in  16%in  1UEV8 
16-ga. steel door with ceilings and 1 hr. in 8 in 8in — 8%in 8%п 2VETS 18in i8in 18#п  18/^in  UEV9 
Шопан сас т з= 
Allen hex head operated i 18 in 1811  18%іп  1896in  2VE73 Snap Friction Catch 
cam ae Lr rr mE 
ADJUSTABLE For ceilings only. Same ^ — Self-Latching Tool Key and Ring Operated Slam Latch i4in — 29in  14%іп 29%in 2VEB1 
as fire rated insulated 8in 8in 8 A in 8 in 16M205 Standard, Stainless Steel 
20-ga. steel door. 12 in 2in 12 йіп 12 іп 5YL98 Screwdriver Operated Cam Latch 
Adjustable by 112" model but the panel 16in i6in 16ип  16/4in  5YL99 10in i0in  10%in 10%іп 20Е82 
ШЕ ТІ е y a swings up and shuts 18 in 18 in 18% in 18 л in 2016 а 16 3&in 16%іп 2VE83 
ІП l and wi ы " ІП ІП 4 In 4 In ndari ее 
еш н down by way of gravity 22 in 36in 2236in  3696in  2VEI7 Key Operated Cylinder Cam Latch 
Magnetic latching instead of springs. 24in 24in 24 Yin 24 Ain 16М206 in 12i 12%п 12%п ШЕМ” 
mechanism. Fire-Rated, Insulated, Upward-Swinging 14in 14in 14Win  14Win TUEW8 * 
ЕІВЕ-ВАТЕР, Нех Head Slam Latch Outside апа Self-Latching 16 in 16 in 16%in 16%іп —1UEW9 * 
DRYWALL UNINSULATED. Ring Operated Slam Latch Inside 18 in 18 in 18/4in 18 иіп 16М208 * 
, 22 in 30in 22%іп 30%іп  2VE78 24 in 24in 24%іп 24%іп ШЕМ ^ 
16-да. door and frame STANDARD 22 in 36 in 22 % in 36 EZ in 2VE79 гаша Operated Cam Гага кен GU 
j 24 in 24 in 24% in 243%іп 2VE80 in in ^ in ^ in 
with drywall corner bead 16-04. steel door for Fire-Rated, Uninsulated, Standard 101 310i 40 Win 10Иіп SYL93 
flange. Flush mounted vertical fire-rated Self-Latching Tool Key and Ring Oparatad Slam Lateh ТБ ik in 2 in 12 Я in iE A in avo 
Г i ІП ІП 4 ІП 4 ІП ІП ІП 4 |n 4 |n 
Mid enini ш surface only where 12 in 12in  12T4in 12 іп 16М216 Ш jin 164i 6i ву 
inge. Screwdriver oper- i 3 16 in 16іп 16%in 16 йіп 16М217 іп іп біп Ain 
e cam latch Р temperature rise protec 48 in i18in _18%in 18 іп 16М218 18in 18in 18%in  1896in 2/Е85 
; tion is not required. Fire 24 in 24in 24ain 24/іп —16M219 18in 24m 18%іп 24%іп 2/Е86 
i 1 Ё Hidden Flange 24 in 24in — 24 Ain 24 %in 5YL97 
FIRE-RATED, rating of 1% hr. B-Label Screwdriver Operated Cam Latch 24 in 36 in 24%4іп 36 “in 2VE87 
INSULATED, STANDARD for 2-hr. rated walls. Әйіп 8i 8 %in  8%in 16М209 36 in 36in 36 іп 96 іп  2VE88 
16-ga. steel frame and HIDDEN FLANGE 12 in 12in  124in 12/4 16М210 
-ga. 141п tån 14м 14ain 16М211 
20-ga. steel door with 16-да. exclusive steel ibm 18i — 18 n ДИТ —16М213 
automatic panel closer d - i i i Vii Vii 
e oor. Flush mount with 24 in 24 in 24 A in 24 A in 16M214 
and inside release. Self * Includes cylinder lock and key. 
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SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Door Holders 
Ving 2, И - 
Ж a >, 7A iS | | 
И. ттт 
MASTER CASTER d 


Rubber Door Wedges 
Slide under door to hold it in open position. 


Нет Pkg. 
Finish L H Brand Мо. Qty. 


Gray 4%in 1%in Master 4JG43 2 
Gray біп 1'%ein  — 1ХММ8 1 
Brown 4in 1%cin  — 1RCU4 1 
Brown 5 іп 1 іп — — 1XNN7 1 
Brown EET A Giant Foot ЕСІНЕ 1 D |" 
range ^in 2in Giant Foot . - — 
Safety Yellow 6%in 2in ^ Master 4JG44 2 334788 L i Proj 
4 E 
= т, 
uam Automatic Door Holders E 2—1. 
1XNK8 1XNK7 i i 230818 
ASSA ABLOY yi Push door open until holder and strike engage. 
Lever /Dro Down ў Holder Base Strike Base 
- Item 
p ; Key Finish H Ww Proj. H Ww Proj. No. 
Style Door Holders WT | | | | 
д T E Sess Steel 1 ТП PED 1 zn 1% іп iE in MT in TUS 
ima iti ¥ rass 5 in 4 in 8 ІП іп іп in 
Keep holder in raised position for чы w С бай Соте 2 i —23in —2 in — in Tin Pin — 33J787 
normal door operation; lower holder қ. D ^ SatinChrome 3 іп 3in Zin 3in Zin ЕШ 337788 
to hold door in an open position. "m Brass 2%іп 2%]п 2 іп 2 in 3 in 3 Win 3HHV9 
33J797 is a replacement bumper for знниг / j E Satin Chrome —3Yin 3in 2 in 4 Yin 2 Yin {in 33818 
33J791 through 33J799. LH E Satin Bronze 3: in 3in 2in 4 іп 2 Win iin 33./789 
Item 
Finish Material Projection Brand No. 27 
Chrome Zinc 4 in — TXNK8 ” 
Satin Chrome Solid Brass 3% in = 335791 77 >. 
Satin Chrome Brass 4 in — 5U618 B. e ew Кк ^ B. 
Satin Chrome Solid Brass 4% in — 333793 1XNP7 D 1XNP4 
Bright Brass Brass qin — 41677 
Brass Zinc 5in — 1RCP8 
Polished Brass Solid Brass 355 in = 33792 
Polished Brass Cast Zinc 4in — 337799 ) " 
Polished Brass Solid Brass 4*6 in — 33J796 P2 5 
Satin Brass Solid Brass 4% in — 33794 
Copper Cast Zinc 4in — 33,198 б. 
Раїпїей Zinc 4in — 1XNK7 ЗЕНХ5 
satin Gy сач Bras 89 Rookwood SHHUZ дЕн E 
atin Chrome ast Brass & in ockwoo = 3EHW6 
Satin Chrome Cast Brass 4*6 in Rockwood ЗНН Magnetic Door Holders 
Polished Brass Cast Zinc 4in Rockwood 3HHV1 


Door holders contain a magnet, eliminating the need to bend 


е down to fasten or release the door. 
\ =) 
Holder Strike 


= K Finish Base D Pi Pi St end Noe 
рез еу inis ase Dia. roj. roj. reng 0. 
3HJL2 ' t 3HJL6 Wall-Mount 
B Chrome 1% in 3in ye in 15.4 Ib 1XNP7 
z B Satin Nickel 1% in v6 in Зіп 15.4 | 1XNP5 
p h d p І B ROCONOOD: B Brass T%in Hin 3in 15.4 Ib 1XNP8 
usn an u ars anco | ре 10 % in Зі 15.4 1b TXNP4 
ч E ASSA ABLOY all- an 001-/М0Шт 
= Fit doors 124" thick or less с Stainless Steel 1A in 1 2 in An d В сета 
tainless Stee In 21П 4 |n К 

к Include hardware . D Plastic T%in іп Зіп 15.4 Ib 33783 
Designed to fit together. Heavy-duty models are solid metal; D Plastic 2 Уш іп 1) іп Зіп 26.4 Ib 3EHF7 
standard-duty are 0.065"-thick wall tubing. Models with p thee Vb dn on АҺ нал 
antimicrobial finish hinder growth of mold and bacteria. E Nylon Tin % in 34 in 19.8 Ib 3EHW7 


SATIN | POLISHED | BRONZE 


Item Item Item ч 
Description No. No. No. = 
Heavy-Dut а 


Offset Pull Handle, Antimicrobial, 3HJL3 = - 
Heavy-Duty, 90 Degrees Offset , 9" = ж» 
Offset Pull Handle, Antimicrobial, 3HJK8 EE ` | [ D e | 
Heavy-Duty, 90 Degrees Offset , 10" ‘a = E: : ; omy, a 
Push Bar, Antimicrobial, 33" 3HJL7 — — m 9 
Offset Pul- Handie- 10 SI ЗН ЗШЕ A B Е D D 
set Pull Handle, 10" 5 s a y : 
Push Bar, 33° SHJLG | 3HJL4 | 3HJL5 3EHW: 3HHT5 mE 5U616 зннтв 
КЕНЕЛЕ, 3HJNT | 3HJN2 
set Pull Handle, — 
Offset Pull Handle, 10" 3HJL8 3HJL9 = Hook-Style Door Holders 
Push Bar, 33 SHINS | SHINS = Latch the hook to hold door in an open position. 
ROCXWOOD' Item 
" ke i Finish Base Dia. H Projection No. 
ASSA ABLOY ali-Moun 
Plunger-Styl - ж= - et 
unger-Style —— E = i M 
Door Holders B Bright Brass 2in = 3 9» in 5U611 
B— — rulised Bras Aa EL Тип ЗНН 
; olished Brass ^ in A in Ain 
Easy step-on-and-off action. Step on Chrome B Satin Bronze VEA Trin 3y in 3HHTG 
the holder to keep door in place. " Баай nm n = n m 
ет ainless Stee in біп іп 
Finish H w Projection Brand No. D Satin Chrome 2 75; in 3 3 in З s in 5U616 
Polished Brass 5 ys in 2Viin 1 іп - 33J802 D Bright Brass 2 T5» in 3 134; in 3 Ts in 5U617 
Satin Bronze 5 ys in 2 V» in 1 іп -- 33803 D Polished Brass 2 Vin КЕЛП 3 іп 3HHT8 
Satin Chrome 59s in 1% in 1%in Rockwood  3HHV2 D Satin Bronze 2%1п 3% in 3% in 3HHT9 
Satin Chrome 5% in 2 Yin 1 in — 33J801 D Satin Chrome 27011 КЕЛІП! КЕЛІП! 3HHU1 
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SECURITY 
Door Stops 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


A. B. C. 
33J806 3HHZ3 3HHY1 
E. 
oa ЕА "m 3HHY6 


G. H. 
33J809 3HHY4 
| 
Т 


ROC<WOOD’ 
Floor-Mount Door Stops шалы ад 
Prevent an opening door from hitting the wall. 
With nonmarring rubber pads. 
Item 

Ke Finish Base Dia. L H w Brand No. 

andard 

A Polished Brass — 2%in 2%in 1%іп = 33J806 

A Satin Chrome = 2*6in 2%in 1%іп = 33J807 

B Satin Chrome 2% in — 3in — Rockwood  3HHZ3 

B Polished Brass 2% in = 3in — Rockwood 3HHZ4 

B Satin Bronze 2% in — 3in — Rockwood 3НН75 

C Zinc-Plated JY 2%in 2%іп іп Rockwood  3HHY1 
Dome Door Stops 

D Satin Chrome — 2inx4in — 4in 1 іп 2in Rockwood 3НН72 

Е Satin Chrome 1% in = 1 іп -- Rockwood 3EHF2 

E Satin Chrome 1% in = Tin = = 5U606 

E Satin Chrome 1% in — 1 Vin = = 5U608 

E Satin Chrome 17% in = iin — Rockwood ЗЕНГІ 

E Bright Brass 1% in = lin = = 5U607 

E Bright Brass 1% in = 1 in = = 50609 

Е Polished Brass 176 in = 1%іп = Rockwood ЗЕНЕ8 

E Satin Bronze T% in — 1 іп — Rockwood  3HHY2 

E Satin Bronze 2in = Tin — Rockwood ЗННҮЗ 
Bose Door Stops with 3" Risers 

Satin Chrome 2in — 1 %іп — Rockwood ЗННҮб 

mema Door Stops with 7ле in Risers 

E Satin Chrome 1% in — Tin = — 33J784 

E Satin Chrome 1% in = 1 іп = = 33J786 
Ine Door БЕЛП with Ив" ups 

Polished Brass 1% in 1 іп -- — 33J814 

E Satin Bronze 1% in Tin = — 33J815 
Rubber Bumper Door Stops 

G Satin Chrome 14 in — 1 in — — 33J809 

H — 2in — Tin — Rockwood  3HHY4 

І Satin Chrome 34 in = 3in — Rockwood  3HHY8 * 


* Mounting bolt size for 3HHY4 is 5%" x 212", 3HHY8 is 12" x 412". 


® © ө) е 


3HHX3 5U615 4JG95 3HHX1 1XNN6 
Circular-Mount Door Stops 
Protect walls from damage caused by door knobs and levers. 
" Item 
Ke Finis! Base Dia. Projection No. 
‘Concave Don Sto) = 
atin Stainless Stee! ? In ІП 
atin rome в In ІП 
t Brass в In In 
atin Bronze ? In In 
иррег ЗІП ІП 
ubber в In In 
onvex Door Stop 
Ü Satin Stainless Steel 2% in Tin 3HHX1 
atin Bronze 21П ІП 
atin rome In ? |n 
rig t Brass in 21П 
ite 4 In ІП 
D — 2V.in Tin 1XNN6 
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A. 1XNP3 с. 
4JG90 TXNE4 
À 
F. e 
D. E. 1XNL8 
анис 1RCR7 
E G. 
1RCT2 1XNN2 
Wall-Mount Door Stops 
Prevent damage to walls and door hardware. 
Item 
Finish Base Dia. Projection No. 
Igi 
Natural Aluminum/Bright Brass Tin 3in 4J690 
right Brass in ІП 4J688 
Il-HubDe ronze in In 1XNP3 
atin Nicke in 8 In 1XNL4 
1-пирре ronze in в ІП 1XNL3 
atin rome 4 In 4 in 3HHZ6 
olished brass 4 In 4 |n 3HHZ7 
atin Bronze 4 In 4 |n 3HHZ8 
atin rome in In RCR7 
rass in In RCR3 
rn 
rome in In 1XNL8 
ig t Brass in in 4J694 
rass in in iRCT2 
G Satin Nickel in 3 In XNN3 
Il-HubDe ronze in In XNN2 
<== ©) Door Stops 
a Used when doors swing 
into one another at an 
ч e odd angle. Roller bumper 
prevents marring. 
Item 
Finish L H w No. 
atin rome in в ІП In 
t 1XNK6 40686 1RCT5 
Hinge Pin Door Stops 
Mount to door hinges to prevent wall damage. 
Item 
Finish Door Opening Adjustment No. 
andar 
rome to 
ntique Brass to 
rass to 
Il-RubDel ronze to 
Brass 85° to 125° 41086 
Ніп е Ріп 
Nicke -Plated 71° to 100° 33J804 
"BrghtBrass —— 79004 33480 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Door Hardware 


Swinging Bar Door Guards 


Privacy latches include hardware. 


Item 
L w Finish Material No. 
4%in 2%in Polished Brass Zinc 1HEX1 


5%in 2%in Polished Brass Cast Brass — 3HJE9 
5%in 2%іп  SatinChrome CastBrass ЗНЈЕ1 
5%in 29%іп Satin Brass Cast Brass — 3HJF2 


Barrier-Free Grip Door Push Oval Grip Door Round Grip Thru Bolt 
Door Pull Plate Plate Pull Plate Door Pull Plate Door Pull 


+. | Pull and Push Plates and Door Pulls 


= Plates come with mounting holes and screws Protect doors in high traffic areas. Pull plates and 


Chain Door 


Guards | » Barrier-free pull plates have additional door pulls are easy to grasp with 1 hand and require 
Include hardware. \ [ J space between handle and plate no twisting of the wrist or tight grasping to operate. 
\ DULL DULL 

Lr Women a (| MEL INE 31 ТА INE 304, те POLISHED 
се MEL 0..." TAINLESS | STAINL| DULL | POLISHED | SILVER 
ЗИ Tein Brass THEXS | 5 4 STEEL | STEEL ALUMINUM) BRASS | BRASS 

3% in 1%in pan 1HEX7 uy Item Item Item Item Item 
rom _—__ ы w L Proj. No. No. No. No. No. 
Barrier-Free Grip Door Pull Plates 
3in 12 іп 0.05 іп - 2RGR6 — 2RGR9 = 
„8 ЕРЛІ 15 іп 0.125 in 28606 — 2RGU7 — = 
Ё 4 in 16 in 0.05 in 2RGW5 | 2RGW3 = = = 
v Door Push Plates 
3 in 15 in 0.125 in = 2RGJ8 | 2RGK9 — — 
Door Frame SHHXS 4in 16 in 0.125 in 2RGL6 | 2RGJ9 | 2RGL8 | 2RGN3 = 

H 4 in 20 in 0.05 in 2RGN8 | 2RGK2 | 2RGP1 | 2RGP3 — 
Silencers 44685 4 in 20 in 0.125 in 2RGN7 | 2RGKi | 2RGN9 — — 
Rubber construction. 4JG85 is for metal frames only; an vin ae 28615 а 2RGN6 = 
3HHX5 is for wood frames only; 3HHX6 is for all frame 3 vin 15 in 0.05 in 2RGK8 = 2RGL1 2RGL3 
types. Oval Grip Door Pull Plates 

3in 12 іп 0.125 in = 2RGP4 | 2RGP5 = = 
Item Pkg. 3 in 15 in 0.05 in = 5U646 | 28674 = 28675 
Color H No. Qty. 3 іп 15 in 0.125 in = 2RGT1 = = = 
Gra ER 4665 $ 4 in 16 in 0.125 in — 2RGU9 | 28611 — = 
бгу Яп à 3HHX5 10 _ 3in 12 in 0.05 in = = - 2RGP8 = 
— Clear Яп 3HHX6 50 _ 4in 16 in 0.05 in = = = 2RGV4 = 
Rectangle Grip Door Pull Plates 
4in 16 in 0.05 in = 5U640 = 2RGV6 
3in 12 in 0.05 in = - 2RGP9 = = 
3 іп 15 in 0.05 in = - 286716 | 2RGT7 - 
Round Grip Door Pull Plates 
4 in 16 in 0.05 in 2RGV9 = = 2RGW2 = 
3in 12 in 0.05 in — 2RGR2 = 2RGR5 - 
3 Bin 15 in 0.05 in 2RGU1 | 2RGT8 = = = 
Thru-Bolt Door Pulls 
= 8% in 2.25 in = 5U624 = = = 
ROC<WOOD’ 
ASSA ABLOY 5U639 
3HJH7 a Mounting hardware included 
H Item 
Door Viewers and Knockers Description Mounting Material L w Finish No. 
-— " Oval Grip Door Surface Mount А A А 
Deserjllón та Mounting — пот Pull Plate Screws Aluminum 16in 4in Dull 2RGV3 
Standard 120° Vo in Satin Brass — 4J699 Cual Пр Door Thru-Bolt Stainless Steel 16in 4іп DullType304 50648 
Viewers 160° 1 іп Bronze 1НЕМ/9 Rectangle Gri 
Р — —160* in Brass THEW1 Door Pull 210 Thru-Bolt Stainless Steel 12in Зіп DullType304 50639 
БШШ anne 200° Asin Brass 1HEW3 Round Grip Surface Mount Н " ; 
160° 35 in Satin Chrome 1НЕМ5 Door Pull Plate Screws Aluminum 16in 4in Dull 2RGW1 
. 190 5 = sat Crome SH ШЕН Thru-Bolt Stainless Steel 634in — Dull Туре 304 50622 
Door Knockers = = Polished Clear ЗНН? Door Push Plate dic Stainless Steel 16in  4in Ри! Туре 304 50633 
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SECURITY 
Wall & Door Guards & Healthcare Handrails 


Black Gray Silver Bronze Almond Eggshell Beige White Blue Yellow 
Grain Grain 
ADHESIVE MOUNTING 8 WALL HOLE MOUNTING 
> CHOOSE: Item P CHOOSE: Item 
wW H Brand Color No. Color No. 
Satin 
2 in 48in Pawling Corp Stainless 34AR46 = = 
2in 96in Pawling Corp Stainless 34AR47 — — 
3%in 48in Pawling Corp Stainless 34AR44 = = 
зп 96in Pawling Corp Stainless 34AR45 — — 
Standard, Flat 
i ; White, Black, Yellow, Clear, 
Тіп 48п = b = Silver, Almond, Eggshell G3648 
i ; Black, Yellow, White, Silver, Clear, Black, White, 
2in 48 in HS Almond, Gray, Eggshell 63649 Almond, Eggshell 63650 
2іп 48 in Rockwood Silver 3TFN7 Silver ЗТЕМЗ 
2in 96 in = White, Almond, Black G3951 White, Clear, Black, Almond G3946 
i ; Black, White, Silver, ; 
3in 48 in — Almond, Gray, Eggshell G3651 Clear, Black, White G3652 
3in 48 in Rockwood Silver STFN9 Silver STFNS 
(raw >= ROC<WOOD" r , Black, Yellow, Almond Black, Yellow, Almond 
PAWLING “іі 48іп m Gray, White, Eggshell, 63653 Clear, White | G3654 
1%їп 48іп -- White 6YDF5 — — 
Bullnose 
Wall Corner "nt 2%in 48in — White, Almond 63646 | Black, Almond, Yellow, Silver 63645 
Grain Texture " " 
1%in 96in — White, Beige 3950 White 3945 
Guards protect wall corners from damage. Have a iin 48in = White, Beige 63949 = = 
beveled edge and can be used on all walls. Available in ДЕЙ іп Б ES n = Beige 6YDF6 == = 
i А i iamond Trea 
wall- or adhesive-mount. Models with 8 mounting holes 3in 48 in — — = Silver 63947 
include hardware. Bi Ser бй hardware. 4in 48in = = = Silver 63948 
ROC<WOOD: XP markar 
2-Sided 3-Sided ASSA ABLOY ASSA ABLOY 
Item Item 
poor gg — Ne No. Door Edge and Bottom Guards 
Stainless Steel 36in 1 іп 3TFJ8 1 3TFJ6 * ЕШ 
EE jm ТИШ | He 1 STEIN — Guards wrap around 134" door edge or door bottom to 
Stainless Steel 84in 134iin | 3TFK1 f = protect it from damage. Mounting hardware included. 
Stainless Steel 96in 1%in | 3TFL9 f . 
Anodized Aluminum 36in 1%in | 3TFL5 f ТЕЛІ = 2-Sided 3-Sided 
Anodized Aluminum 42іп 194in | 3TFL6 1 3TFL2 * Item Item 
Anodized Aluminum 84in 1%in | 3IFL8 f = Finish H w No. No. 
Anodized Aluminum 96in 134in | 3TFN2 f Door Bottom Guards 
Dark Bronze 36in 1%in | 3IFL3 f STFK8 ~ Stainless Steel Тіп 29 іп - ЗТЕК2 | 
Dark Bronze 42in 194in | 3TFL4 f 3ТЕК9 ~ Stainless Steel Тіп 31 %in - 3TFK3 
Dark Bronze 84in 1%іп 3TFL7 f = Stainless Steel Тіп 35 ^in — 3TFK4 
Dark Bronze 96 in 1%in | 3TFN1 T = Anodized Aluminum — 7 in 29 %in — ЗТЕК5 
Latching Door Edge Guards Anodized Aluminum 7іп 31 іп = ЗТЕК6 
Stainless Steel = 84in 1%іп = 2YFH3 * Anodized Aluminum Тіп 35 in — 3TFK7 | 
2-Sided 3-Sided Stainless Steel 96in 1 іп = 2ҮЕН4 * * Markar. ¢ Rockwood. 
Healthcare  (Pawunc) 
H3454 H3451 Handrails 
Overall > CHOOSE: Mfr. Item Attractive handrails in a variety of 
Description Depth Height Color Model No. i 
tt . n m 
" i А Ivory, Tan, Champagne, Eggshell, Silver " . 
Standard Hand Rail 1in 3 94e in Gray, Teal, Linen White, Windsor Blue BR-1200 H3454 the option for a continuous security 
Hantal WAI Gan bracket for high-risk environments 
Solid Handrail Wall Guard " BR-500 Н3451 Е . 
Heavy Duty Solid Handrail Wall Guard 15 in 5 vin ушу, Тап, Champagne, Eggshell, Silver BR-530 H3450 
Oval Handrail With Crescent Wall Guard y, 162); і BR-600V Н3452 
Overall P CHOOSE: Item 
Description Length For Use With Color No. 
Accessories 
Handrail Bracket 1 іп ВВ-1200 Ivory, Tan, Champagne, Eggshell, Silver Gray, Teal, Linen White, Windsor Blue H3481 
A i A BR-500/BR-530 А 437697 
Continuous Security Bracket 144 in BR-400V/BR-600V Aluminum 137795 


Rails and Wall Guards awune) 
H3456 . . 
Rub rails are made of clear polycarbonate that won't distract from the decor, yet offers 
impact protection. Bumper rail, wall guards, and crash rail are made of colorful vinyl 
and protect any facility from all types of abuse while providing decorative appeal. 
Overall Overall > CHOOSE: Item 
Rall: Description H Thickness 1 Color No. 
ans > CHOOSE: Item 
Rub Rail, CR-3 3in 0.31in 96in 432566 ipti i 
Rub Rail, CR-4 4in 0.3tin 96in Clear 437587 -hestrphon. Thickness Н Color но. 
Витрег Вай, For Use With H3623, H3624 2in 1.06in 144іп Ivory, Tan, Champagne, Eggshell, Silver- H3456 Тип 2in H3623 
Crash Rail, For Use With H3621, H3622, 444007 4% in 1.88іп 144іп _ Gray, Teal, Linen White, Windsor Blue — H3455 Tin He in Ivory, Tan, H3607 
Wall Guards End Сар, Гу  5in champagne, — agis 
Wall Guard, For Use With H3607, H3608 29віп Jin 144 H3588 Non-Handed — n біп ые, iver H3611 
Wall Guard, For Use with H3609, H3610 4in Vin 144 in ‘var. H3589 i Gray, Teal, 
Wall Guard; For Use with H3611, H3612 Gin — iin —144in "QY, Tan, Champagne, Eggshell, Silver- -H3590 --р-ттар ШЕЛІ Bin (inen wp, —H3618 
Wall Guard, For Use with H3615, H3616, H3617 біл 1/віп 144 in y, Teal, | Н3592 Right Hand 211 4in Windsor Blue H3609 
Wall Guard, For Use with H3618, H3619, H3620 Әбіл  1%in 144іп H3593 
2006 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Hinges 


Template Mortise-Mount Hinges 


Steel hinges have standard preplated countersunk holes arranged in a half-moon shape. Square hinges mount into recessed cutouts, attaching doors to frames. Use 
ball-bearing hinges with door closers to reduce friction in high-traffic areas. Removable pins make frequent door removal easier, while nonremovable pins provide 
increased security. Safety hinges have concealed bearings to prevent tampering and tapered tips. All hinges are mounted with #12 screws except for 3" hinges, 
which use #9 screws. Hardware included. 


Note: Additional sizes and finishes available. Call 1-800-GRAINGER (472-4643) or search for "hinges" on Grainger.com. 


Leaf Pin Item Leaf Pin Item 
Finish H wW Thickness — Dia. Brand No. Finish H w Thickness Піа. Brand No. 
Heavyweight Hinges with Bearings, Nonremovable Pin Hinges with Concealed Bearings, Removable Pin 
Prime Coat 40" 40" 0.180in — ?V&in STANLEY — 5GJP4 Bright Brass Зу" 3% 0.123in — !7&in STANLEY — 5GJH7 
Prime Coat 5 5 0.190in — ?V&in STANLEY 56ЈРТ Bright Brass 40" 4 0.134in sin STANLEY — 5GJH9 
Satin Chrome 40" 4 0.180in — ?V&in STANLEY 56ЈРЗ Bright Brass 4%” 40" 0.134 іп sin STANLEY 56ЈКО 
Satin Chrome 4” 4%” 0.180in — ?V&in STANLEY 56ЈР5 Bright Brass 4 4 0.130in — &in STANLEY — 5GJH8 
Satin Chrome 5 4%' 0.190in — ?V&in STANLEY  5GJP6 Gray Enamel 4 4 0.130in "іп = 3HTZ2 
Satin Chrome 5 5 0.190in — ?v&in STANLEY 56ЈР8 Gray Enamel 40" 4 0.134in — Mein = 3HTZ3 
Heavyweight Hinges with Bearings, Removable Pin Gray Enamel 5° LUAM 0.145in Увіп = 3HTZ8 
Beige Enamel 4%” 4%” 0.180in  ?Vain = 4PA43 Gray Prime Coat 4%” 40" 0.134 іп s in — 3HTZ4 
Beige Enamel 5 4%” 0.190in 2% іп — 4РА47 Satin Chrome 4 4 0.130in “іп STANLEY — 56JJ9 
Bright Brass LU LU 0.180in — ?V&in STANLEY 50/08 Satin Chrome LU 4 0.134in sin STANLEY — 56GJJ6 
Bright Brass 5" 40" 0.190in — ?V&in STANLEY 56ЈН6 Satin Chrome 5 40" 0.145in sin STANLEY 560/7 
Bright Brass 5 5" 0.190in — ?v&in STANLEY 56069 Satin Stainless Steel Зу" күйі 0.123in “Мп STANLEY 56,00 
Dull Chrome LUAM 4” 0.180in — ?Vain = 4PA44 Satin Stainless Steel 4 4 0130п шіп STANLEY — 56GJJ1 
Dull Chrome 5 4%” 0.190in — ?Vain — 4PA48 Satin Stainless Steel 4%” 4' 0.134 in sin STANLEY — 56GJJ2 
Gray Enamel 4%” 4 0.180in 2% іп = 3HUA3 Satin Stainless Steel 4%” 40" 0.134 іп sin STANLEY — 56GJJ3 
Gray Enamel 5 4 0.190in — ?V&in = 3HUAS Satin Stainless Steel 5 4yo" 0.145in sin STANLEY — 56GJJ4 
Satin Chrome 40" 4 0.180in — ?V&in STANLEY — 5GJH3 Hinges without Bearings, Nonremovahle Pin 
Satin Chrome 5 4 0.190in — ?V&in STANLEY — 5GJH4 Bright Brass LU 4 0.134in sin STANLEY — 5GJP1 
Satin Chrome 5 5 0.190in — ?V&in STANLEY — 5GJH5 Prime Coat 4 4 0.130in “іп STANLEY — 5GJN7 
Satin Stainless Steel 4%” 4^ 0.180in — ?V&in STANLEY 560/Н0 Prime Coat 4%” 4' 0.134 in sin STANLEY — 5GJPO 
Satin Stainless Steel 4” 4%” 0.180in — ?V&in STANLEY — 5GJH1 Prime Coat LU 4” 0.134 іп sin STANLEY — 5GJP2 
Satin Stainless Steel 5 4%” 0.190in — ?V&in STANLEY 56/Н2 Satin Chrome 4 4 0130п “іп STANLEY — 5GJN8 
Hinges with Bearings, Nonremovable Pin Satin Chrome 4% 4 0.134in sin STANLEY — 5GJN9 
Prime Coat 4%” 4' 0.134 in Asin STANLEY — 5GJK8 Satin Stainless Steel 47" 4” 0.134 in sin STANLEY — 5GJN6 
Prime Coat 4%” 4%” 0.134in sin STANLEY 560К9 Hinges without Bearings, Removable Pin 
Prime Coat 5 5 0.145in sin STANLEY 56Л1 Beige Enamel күлі күйі 0.123in “іп = 4PA28 
Satin Chrome 4 Зу" 0.130in — !7&in STANLEY 56ЈКТ Beige Enamel 4 4 0.130in — '7&in = 4PA29 
Satin Chrome 4" T 0.130in — !76in STANLEY — 5GJK4 Bright Brass 3 3 0.092in | “іп STANLEY — 5GJN3 
Satin Chrome 40" 4" 0.134 in sin STANLEY — 5GJK5 Bright Brass 3w Зу" 0.123 іп '7&in STANLEY 56/9 
Satin Chrome 5 40" 0.145 іп sin STANLEY — 5GJK6 Bright Brass 40" 4 0.134 in sin STANLEY — 5GJNO 
Satin Stainless Steel 4%” 4' 0.134 in sin STANLEY — 5GJK1 Gray Enamel 4%” 4” 0.134 in Ms in = 1WAJ2 * 
Satin Stainless Steel 5 4%' 0.145in sin STANLEY — 5GJK2 Gray Enamel 5 5" 0.145in — ?Y&in = 3HTY6 
Hinges with Bearings, Removable Pin Prime Coat 40" 4 0.134in sin STANLEY — 5GJN5 
Beige Enamel 4 4 0.130іп — '"&in = 4PA33 Satin Chrome 3 3 0.092і %4in STANLEY 56ЈМ№1 
Beige Enamel 4%” 4%” 0.134 in 946 in = 4PA37 Satin Chrome 4 4 0.130in “іп STANLEY  5GJN4 
Dull Chrome 4" 4" 0.130in іп = 4PA34 Satin Chrome 4%” 4%” 0.134 in Әвіп STANLEY — 5GJN2 
Dull Chrome 4%” 4" 0.134 in 34s in = 4PA36 Satin Stainless Steel Зу" Зу" 0.123in 1/%аіп STANLEY 5636 
Dull Chrome LUAM 4%” 0.134 in Js in = 4PA39 Satin Stainless Steel 4 4 0.130in “іп STANLEY 56Л7 
Dull Chrome 5 4%” 0.145іп ?Vain = 3HWAS Satin Stainless Steel LUAM LUAM 0.134 in sin STANLEY — 5GJL8 
Gray Enamel 5 4” 0.145 in — ?V& in — 3HTY8 Safety Hinges with Bearings, Nonremovable Pin 
Satin Stainless Steel 310" 3” 0.123in іп STANLEY 56/2 Dull Chrome 4%” 40" 0.134 іп Ms in = 1XLY8 
Satin Stainless Steel 4 4 0.130in "іп STANLEY 56Л3 Gray Enamel 4% 4% 0.134in ХУвіп = 1XLYS 
Satin Stainless Steel LUAM 4 0.134 in sin STANLEY — 5GJL4 
Satin Stainless Steel 5 5 0.145in — ?V&in STANLEY 56Л5 
Stainless Steel 4%” 4%” 0.180 in Ms in — 4PA49 
Hinges with Concealed Bearings, Nonremovable Pin 
Bright Brass 4%” 4%” 0.134 in sin STANLEY 56/87 
Prime Coat 4%” 4' 0.134 in sin STANLEY 56/83 
Prime Coat 4%” LUAM 0.134 in sin STANLEY 56/85 
Satin Chrome LUAM 4" 0.134 in sin STANLEY 56/84 
Satin Chrome 4%” 4%” 0.134 in Әвіп STANLEY — 5GJR6 
Satin Stainless Steel 4%” 4 0.134 in sin STANLEY — 5GJR9 
Satin Stainless Steel 4%” 4%” 0.134 in Asin STANLEY 560.10 
Satin Stainless Steel 5 LUAM 0.145 in sin STANLEY 50/11 
* Pkg. of 3. 
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SECURITY 


Hinges 


4PA25 


5GJG7 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


High-Security Template Hinges 


= 180? range of motion 
» Hardware included 
Feature a stud built into 1 leaf that fits into corresponding hole of the matching leaf; door 
cannot be removed even if pin is removed from hinge. 304 stainless steel, mortise-mount 
hinges are designed for use in detention facilities. Capable of withstanding 200 repetitive 
blows with 200 ft.-Ib. of force. Stainless steel pin has shear-resistant stud. 


Leaf Holes Item 

Finish H Ww Thickness er Leaf Brand No. 
Satin Stainless Steel 4%” 4%” 0.196 in 4 — APA25 
Prime Coat 4%” LVAI 0.187 in 4 STANLEY 5GJG7 


STANLEY. 
High-Security Weld-On Hinge without Holes 


= 180? range of motion 

Made of triple weight steel, with welded and machined rolled knuckles, this concealed 
bearing prison hinge is capable of carrying doors weighing up to 2000 Ib. Use it in high- 
security applications, such as cell-front doors, and grated steel doors to reformatories, 
as well as with other extremely heavy doors, such as lead-lined x-ray room doors. The 
solid, one-piece steel pin is welded at both ends, making removal impossible, and the 2 
concealed bearing assemblies have hardened raceways and ground balls. 


Item 
— Finish H Ww Leaf Thickness ^ Holes per Leaf No. 
Prime Coat 5 6 3A in 0 38NC91 
3HTN1 
А қ қ 
| 
Surface-Mount Hinges without Holes 
= Have at least 270° range of motion 
T "Aue ^ Reversible hinges are mounted by welding or drilling holes for fasteners. 
3HTP7 Nonremovable pin provides increased security. 
i Pin Item 
Door Leaf Height Door Leaf Width Door Leaf Thickness Dia. No. Door Leaf Height Ооог Leaf Width Door Leaf Thickness Dia. No. 
Unfinished Steel, Non-Removahle Pin Gray Enamel Steel, Non-Removable Brass Pin 
1in 3Vo in 0.047 in Yea in ЗНТЕЗ 2in 2in 0.105 in As in ЗНТР1 
2in 1 in 0.06 in Жіп 3HTE6 3 Yin 3 Yin 0.165 in 6 in 3HTP4 
2in 2in 0.099 in — 4РА65 Zinc Steel, Non-Removahle Brass Pin 
2 vin 2 іп 0.11 іп Эв in 4PA66 4 in 4 in 0.18 in J6 in 3HTP7 
3in 2in 0.09 in As іп 3HTF1 4in 4 in 0.25 in Ve in ЗНТР8 
3in 2 іп 0.12 in Vain 3HTF2 Stainless Steel, Nonremovable Pin 
3in 3in 0.11 in — 4PA67 1 in 1 іп 0.05 іп Ve in 3HTK5 
З іп 3 Фіп 0.12 in — 4PA68 2in 1 іп 0.06 іп Vs in 3HTK6 
4 in 3 Фіп 0.165 in в in 3HTF4 2in 2in 0.075 in Ae in 3HTK8 
4in 4in 0.139 in = 4PA69 2in 2 vein 0.075 in As in 3HTL1 
4in 4in 0.25 in ys in 3HTF6 3in 1in 0.09 in As in 3HTL2 
5in 5in 0.165 in = 4PA71 3in 3in 0.12 in TA in 3HTL5 
6in 5in 0.18 in 36 in 3HTG3 3 іп 3in 0.09 in As in 3HTL6 
6in 6in 0.165 in % in 3HTG5 3 ^in 3 in 0.09 in Asin 3HTL7 
6in 6in 0.187 in = 4PA72 4in 4in 0.25 in in 3AGC3 
8 in біп 0.18 in Ys in 3HTG7 5in 5in 0.12 in Y in 3AGC4 
Unfinished Steel, Removable Pin 5 in 5in 0.18 in 36 in ЗА6С5 
2 1^ in 2 ^in 0.089 in %2 in 3HTH2 Stainless Steel, Removahle Pin 
2%\п 2 іп 0.12 in Ya in ЗНТНЗ 2 іп 2in 0.06 in Vs in 3HTN1 
3in 2 іп 0.12 іп Жіп 3HTHS 2 vin 2 vin 0.075 in As in 3HTN2 
6in 3in 0.18 in % in 3HTK1 3in 2in 0.12 in Ya in ЗНТМЗ 
6in 6in 0.18 in 36 іп 3HTK3 4in 3in 0.12 in Жіп 3HTN6 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Hinges 


3HTU4 3HTV1 


Nontemplate Mortise-Mount Hinges 


= 270° range of motion. 


Reversible nontemplate hinges have nonstandard hole patterns, providing flexibility as older/stripped holes can be ignored when mounting new hinges. Hinges 
mount into recessed cutouts, attaching hollow metal or wood doors to frames. Holes are predrilled and countersunk for easy installation and better corrosion 
resistance. 


NONREMOVABLE PIN REMOVABLE PIN 
GRAY ZINC- GRAY ZINC- 
ENAMEL | PLATED | ENAMEL | PLATED 
STEEL STEEL STEEL STEEL 
Pin Item Item Item Item 
Door Leaf Height H Door Leaf Width Door Leaf Thickness Dia. Holes per Leaf No. No. No. No. 
Square Corners, 3 Knuckle 
1 ^e in 16" 3 in 0.072 in Yein 3 I 3HTV8 = = 
1%in 1%" 1%in 0.045 in Ye in 2 — ЗНТУ? - = 
1%іп 1” 1%in 0.05 in Vs in 2 3HTU4 == — E 
Square Corners, 5 Knuckle 
2in 2 19e іп 0.05 in Vs in 2 3HTU6 3HTV9 — E 
2in 21 2 in 0.08 in 34s in 2 3HTU7 Ez = E 
2 іп 2W" 1 ^s in 0.055 in Vs in 3 — = 3HTW6 — 
2 %іп 2W" 2 %іп 0.09 іп T in 3 3HTU9 = 3HTW7 = 
3in 3 2in 0.062 in 982 in 3 3HTV1 3HTW2 3HTW8 — 
3in 3 3in 0.09 in 1a in 3 3HTV2 — 3HTW9 3HTX9 
3 іп 3%" 3 іп 0.11 in 14 in 3 — = 3HTX1 3HTY1 
4in 4" 4in 0.11 in 174 in 4 SHTV4 = — = 
6in 6 6 in 0.16 in 36 in 5 3HTV5 E — E 


4PB50 


4PA94 
1CAC4 
S a Hi 38G643 
a Hardware included 
Ensure doors close automatically. 1RBV3 
Door Leaf Door Door Leaf Holes Item Door Leaf Door Door Leaf Holes Item 
Height Leaf Width Finish Thickness ^ per Leaf Brand No. Height Leaf Width Finish Thickness ^ per Leaf Brand No. 
Adjustable-Tension Heavy Wood Storm Door Spring Hinges, Steel, Plated Finish, Full Mortise Full Mortise Adjustable Spring Residential Hinges, Square Corners 
4 Vb in 2in Gray Enamel 0.098 in 4 = 1CAC4 3 V» in 1 94 іп Satin Brass — 0.099 in 3 = 4PA76 
Adjustable Ball Bearings Double-Acting Floor Spring Hinge Set, Steel, Plated Finish 3% in 1%іп Satin Chrome 0.099 in 3 = 4РАТ7 
lin 91%6іл  SatinBronze 0.099 in 4 = 4PB50 4% in 2in Satin Brass — 0.134 in 4 = 1RBV3 
Adjustable-Tension Heavy Wood Storm Door Spring Hinges, Steel, Plated Finish, Full Mortise 4 Vb in 2in White Enamel 0.134 in 4 — 4PA81 
2 5964 in 1'9in ^ BrightZinc 0.08 іп 3 — 4РА75 4 іп 1in Satin Chrome — 0.134 in 4 — 4PA82 
Adjustable-Tension Wood Storm Door Spring Hinges, Steel, Plated Finish 4 Yin 2Y%in Gray Enamel 0.134 in 4 — 4PA83 
25^ in 1'%2in Black Enamel 0.045 in 3 — 1RBU7 * 4 Vo in 2A in Satin Brass — 0.134 in 4 — 4PA84 
23Ain 1 1952 in Steel 0.08 in 3 = 1RBV1 4% in 2% in Bronze 0.134 in 4 = 4PA85 
2% in 1!95 in ^ BrightZinc 0.048 in 3 — 4PA74 410 п 2VYin Satin Chrome 0.134 in 4 — 4PA86 
Full Mortise Adjustable Spring Residential Hinges, 1⁄4" Radius Corners 4 іп 2⁄4in Bright Brass —0.134 in 4 — 4PA87 
3 Vo in 1*4in Satin Brass — 0.099 in 3 = 4PA90 4 Vo in 2¥%in Satin Bronze 0.134 in 4 = 4PA88 
3 V» in 194in Satin Chrome 0.099 in 3 — 4PA91 4in 2in Satin Brass — 0.099 in 4 — 4PA78 
4in 2in Satin Brass — 0.099 in 4 = 4PA92 4in 2in Satin Chrome — 0.099 in 4 — 4PA79 
4in 2in Satin Chrome — 0.099 in 4 — 4PA93 ; ; Stainless ; m 
Full Mortise Adjustable Spring Residential Hinges, 5" Radius Corners din En Steel _ 1099 — 4 APABU 
3Win 1%in Satin Brass 0.099 in 3 — 4PA94 TRU CLOSE? Heavy Duty Self-Closing Adjustable Spring Hinge 
4in 2in Satin Brass — 0.099 in 4 — 4PA95 4% in 1%in Black Matte 0.39 in 2 TruClose 380646 
* Pkg. of 2. TRU CLOSE? Self-Closing Adjustable Spring Hinge 
17 35A in 1 іп Black Matte 0.35 in 2 TruClose 386643 
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SECURITY Scan. Order. Done. 8 
Hinges Details on page A1. E 


25HE17 25HE10 29HETS 
McKinney: 
аы 
АЅЅА АВІОҮ 
Hospital Тір Hinges 
= Hardware included Recommended for use on high frequency and/or heavy wood or metal doors in schools, hospitals or other public buildings where 
= Square corners security requirements exist. Feature four holes per leaf. 
Item 
H w Range of Motion Ligature Resistant Door Leaf Thickness Bearing Type Material Finish No. 
Full Mortise 
4” 4%” 180° No 0.19 in Sleeve Stee Dull Chrome 25HE14 
4” 4%” 270° No 0.134 in Sleeve Stee Dull Chrome 25HE04 
4” 4%” 270° No 0.18 in Sleeve 304 Stainless Steel Dull Stainless Steel 25НЕ02 
4” 4%” 270° Yes 0.18 in Sleeve 304 Stainless Steel Dull Stainless Steel 25HE17 
5 4” 270% Yes 0.19 in Ball Stee Dull Chrome 25HE10 
БІ: 4%” 270° Yes 0.19 in Ball 304 Stainless Steel Dull Stainless Steel 25HE11 
5. 4%” 270° Yes 0.19 in Ball Stee Dull Chrome 25HE12 
8 6 270° Yes 0.19 in Ball Stee Dull Chrome 25HE13 
Swing Clear 
4 — 180° Yes 0.19 in Sleeve Stee Dull Chrome 25HE18 
4” — 180? Yes 0.19 in Sleeve Stainless Steel Dull Stainless Steel 25HE20 
5" = 180° Yes 0.19 in Sleeve Stee Dull Chrome 25HE19 


4PA22 
4PA20 4PA23 
High-Traffic Hinges 
= Nonremovable pins FULL-SURFACE MOUNTING HALF-SURFACE AND HALF-MORTISE MOUNTING 
= Hardware included Hinges have antifriction ball bearings for high-traffic For use when door or frame damage makes a full-mortise hinge impractical. 
= Square corners doors and openings. Thicker leaves provide greater Nonhanded hinges have 180° range of motion and antifriction ball bearings for 
support for heavier doors. For use when traditional high-traffic doors and openings. Mount nonmortise leaf to frame. Thicker leaves 
mortise-mount hinges are impractical. support greater weight. 
Item 
H Ww Leaf Thickness Holes per Leaf Finish No. 
Full-Surface Mountin 
4%” 40" 0.134 іп 3 Gray Prime Coat 4PA53 
Half-Surface Mounting 
4%” ГУА 0.134 іп Запа 4 Gray Prime Coat 4PA20 
4%” 4%" 0.134 in 3and4 Satin Chrome 4PA21 
4%” 4у” 0.180 іп 3and4 Satin Chrome 4PA22 
Half-Mortise Mounting a Ен! 
4%" КИЛ 0.140 in 3and4 Gray Prime Coat 4PA23 
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RIXSON 
ASSA ABLOY 


Pivot Sets and Pivot Hinges 


Create less stress on the frame assembly, prevent door sagging, and allow the door to swing with less resistance. Fasteners on the door and frame are in shear 
rather than tension, and are less likely to pull out over time. Hardware included. 


SECURITY 
Hinges 


Holes LEFT-HANDED RIGHT-HANDED CENTER HUNG 
Range Load per Pkg. Item Item Item 
of Motion Mounting Door Thickness Cap Leaf Qty. No. No. No. 
- Rixson Pivot Sets 
180% Full Mortise 1% 250 Ib 4 1 4А7Т5 = — 
180 ° Full Mortise 1% 300 Ib 4 1 4AZT7 4А7Т6 — 
180° Full Mortise 19 450 Ib 4 1 4AZT9 4AZT8 = 
180° Full Mortise EZ 600 Ib 4 1 4AZU2 4AZU1 = 
180° Full Mortise 1%" 800 Ib 8 1 = 4AZU3 — 
180° Full Mortise EA 200 Ib 3 1 — — 4AZV4 
180° fu Mortise 192" 250 Ib 3 1 — — 4AZV5 
180° Mortise 1%" 500 Ib 3 1 = = 4AZV6 
а Reinforcing Pi Pivot in nges 
180 ° Full Surface 1% = 4 1 1VZU7 10205 = 
‘Rixson Electric Pivot Hinges 
180° Full Mortise 1% 250 Ib 5 1 4AZV1 4AZU9 — 
‘Rixson Intermediate Pivot Hinges 
180° Full Mortise 1% 250 Ib 5 1 4AZU8 = = 
1807 Full Mortise 13%” 250 Ib 4 1 — — 4AZV3 
Stanley Wardrobe Pivot Hinges 
180° Full Surface 11" to 13" 75 |b 2 2 5MRE8 5MRE9 — 
180? Full Surface ТИ to 198 75 lb 2and3 2 — — 5MRE7 
180° Full Surface 1%" to 194 150 Ib 2and 3 2 = — 5MREG 


dne 


4PA62 


4PA63 


4PA58 


Light-Duty Mortise-Mount and Surface-Mount Hinges 


= Hardware included 


For hollow-core and lightweight wooden doors. Nonremovable pins and inaccessible set screw provide increased security, while removable pins make frequent door 


removal less time consuming. 


Note: Additional sizes and finishes available. Call 1-800-GRAINGER (472-4643) or search for "hinges" on Grainger.com. 


3HTRS 


1%in 


БЕЛІ 


0.045 in 


As in 


Square 


Steel 


Zinc 


1ВВТ5 


2%in 


1 %e in 


0.056 in 


Ye in 


Square 


Steel 


Zinc 


TRBT7 


Thin 


віп 


0.04 іп 


Ув іп 


Square 


Brass 


Bright Brass 


1XMC4 


Pin Item Pkg. 
Door Leaf Height Door Leaf Width Ооог Leaf Thickness Dia. Holes per Leaf Corners Material Finish No Qty. 
‘Mortise-Mount, Nonremovable Pin 
2in 2in 0.077 in = 2 Square Steel Zinc 4PA62 1 
E n 3in 0.08 in = 3 uare Steel Zinc 4PA63 1 
4 in 0.088 in = 4 quare Steel Zinc 1 
Morse Moun, Removable Pin 
2in 0.077 іп 1364 in 2 Square Steel Zinc 4PA58 1 
2 ih 3 in 0.078 in — 3 Square Steel Zinc 4PA59 1 
КЕЛШ КЕЛШ 0.088 in — 3 quare Steel Zinc 4РА60 1 
4in 4in 0.088 in = 4 Square Steel Zinc 4PA61 1 
2in 2in 0.077 in As in 2 quare Stainless Steel Stainless Steel 1RBY2 2 
2 in 2 in 0.077 in Эв in 2 Square Stainless Steel Stainless Steel 1ВВҮ5 2 
КЕЛШ 3%1п 0.078 іп TA in 3 Rounded Steel Antique Bronze 1ХМВ9 2 
З іп 3 іп 0.087 іп Vain 3 Rounded Steel Satin Nickel 1WAN2 2 
‘Surface-Mount, Nonremovable Pin д 
3 
3 
2 
3 


3in 


2in 


0.082 in 


Vs in 


Square 


Brass 


Bright Brass 


3HTRS 


1 
1 
3 in 2 in 0.065 in Yin Square Steel Brass TRBUS 2 
2%in Tsin 0.056 in Ae in 3 Square Stee Brass 1RBU3 2 
2 
1 
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SECURITY 
Hinges 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Continuous Steel Piano Pm Overall Mem | Pin беш N 
in мега! ет іп veral em 
= u u L пако Width No. Dia. Width No. 
Hinges with Holes ЫН S Th чыт — - - 
= %" knuckle height 4ft Yein 1%in 4PB20 Win 3in 1CCL3 
ЯШ in — — — 
Steel hinges have countersunk mounting holes to aid an van 1 Жіп ACERT Tomar NEN си 
; ; ; ; »in ^e in біп іп 
surface-mounting hinges to door or frame. Pins and hinges 4f Sein Vin  A4PBÍ9 Yin 2in 1CCH5 
are made of the same material. Additional sizes and finishes ef 8 in 15 in Ева Ain E Е 4PB29 
А А 2 in 5 іп 6 in in 
available on Grainger.com. et Yein  2in ^ 4PB13 = 2 Шы 
0.040 іп 0.060 іп 6ft Ain 1%in 4РВ21 Yein 3 in 4PB33 
4PB17 Pin Overall Item Pin Overall Item 6 fi Ye in 1 4ein АРАТ Ув in 1 in 1CCF7 
L Dia. Width No. Dia. Width No. ‘Stainless Steel 
Aluminum 3ft zin 1Y4in ТСАК5 — — — 
6ft Әріп 1 /віп 4РВ22 Ve in 2in 4PB38 3 fl Әріп 1 %in 1CAL2 — — — 
6ft Yin 1%in 4РВ23 — — — Aft vin 1%in  1CAK7 Yin 1%in 1 6 
Antique Bronze Aft Jein  1%in  1CAL4 Yin 3in 1JEJ8 
а zin 1%in  1CBC6 = — — Aft 35 іп 2 in 1CAL7 — — — 
4 fi % in 2in 1CBF6 — — — 6ft Y»in Tsin 4РВ24 Жіп 1%in 1JEJ7 
2 in 2 іп іп іп 6ft Зо іп 1Y^in  1CAK9 Жіп 2 in 4PB39 
бА — — — Ve in 3 in 1CCN3 6ft Y»in Tin 4РВ25 Ye in 3 in 
Bright Brass СШ 36 in 2 in 1CAL9 — — — 
41 Әріп  1!5in 4РВ17 w% in 1 іп 1CCD7 ‘Steel 
Af = = = Vs in 2in 16668 6ft 3% in 2in 4PB12 Yin Зіп 4PB32 
48 = — - Yin 3 in 1CCK6 G fi Y»in Tsin  4PA96 Yin 1%in 
6ft Yein  1Yein 4PA99 Yin 1%in 1CCF1 6ft Әріп 1 VAI 1CBC4 Yin 2in 4PB28 
6 ft Yin 1%in 4РВ18 Yin 3in 1CCL9 6ft Y»in Tin 4РА98 Yin 2Win 
= -] 
Overall | ЗЕТ ДЕТ 6FT 8FT 
Overall Pin Knuckle) Item Item Item Item 
Width Dia. Height No. No. No. No. 
0.025 in Leaf Thickness 
. 180 ° Range of Motion 
Yin Vein Vin — — ТСАЕ5 — 
70.03 iii Leaf Thickness РА 
lin Vein Жіп = — 1CAE7 
10.035 in Leaf Thickness PRONROE 
270 ° Range of Motion = = 
Тут an ип — zrs ze; — Continuous Steel Piano 33RZ57 33RZ49 33RZ48 
0.040 in Leaf Thickness " = 
B NL Di — Hinges without Holes ФРЕМКО 
" ———náÓ 
in Yin win — — ASSA ABLOY 
isses a LE RE RT 
.050 in Leaf Thickness ore corrosion resistant than brass hinges. сап H z 
Tain An An — | 16бА1 | besurface mounted by drilling holes and using Hospital Tip Geared 
HT Range of Motion mnn fasteners, or spot welded. Hinges can be cut Continuous Hinges 
^in іп ^in — — — А iti ; і 
70:060 in Leaf Thickness with a hacksaw. Additional sizes available on a 83" L 
180 ° Range of Motion Grainger.com. " А 
2i Жіп Win — — | 4РВ40 | 1ЈЕКТ 4FT | 2FT | 4FT | GET a 0.125" leaf thickness 
эпи пт — ЫР ШВ Pin Item | item | lem | Item | Right hand hinges are geared and feature anodized 
a е емді TJEK3 | 1JEK4 W Dia. Knuckles’ No. | No No No ; ; 
270“ Range of Motion "0.090 in Leaf Thickness ^ — ^ — ^— —  — | aluminum construction. 
Тап Яп ип] — = His | — * Vin 1 | — | 27ЕТ4 | 2ZFT5 | 2ZFTG 
2in Yin Тіп E — 1JEN9 = “O20 ink f Thick Overall Holes! Right Hand Left Hand 
2in sn in | 2ZFK4 = = = ^ TAA ER s ЕРІДІ РЕТІН Overall Knuckle Item Item 
3in Asin in = = — | 2ZFN3 Ж п > [172 IFW Width Height Leaf | Color Мо. | Color — No. 
Thin Vein vin | 2ZFJ6 = 22FJ8 5 In = = 
0.075 in Leaf Thickness Door Leaf 
180“ Range of Motion Height 
3in йіп {in = 1JEX4 | 1JEX5 | 1JEX6 Overall 72 іп 
2%in Vain Tin — — = Overall — Pin Knuckle Item 
2in Yin {in = 1JEV9 1JEX1 = Width Dia. Height Brand No. 
. 270 ° Range of Motion 210" Range of Motion 
2in ^sin іп 2ZFN7 | 2ZFN9 | 2ZFP3 — lVWein Win Yin Monroe PMP | 54HT91 
2Yyin Yin Тіп 2ZFP6 — = 2ZFP8 їйїп ain Ў іп Monroe РМР | 54HT92 
3in Ип din 2ZFP9 = = — Twin ain Yin Monroe PMP | 54HT94 
2in Yin Тіп 2ZFN8 — = 2ZFP5 2in 295; in Yin Monroe РМР | 54HT95 - 
ФРЕМКО 
—_— 
ASSA ABLOY 
Standard Geared Continuous Hinges 
= 83"L 
= 0.187" leaf thickness 
Door Leaf Door Leaf Overall Holes Item 
Height Width Includes Color Width er Leaf No. 
urface 
А ! earings i 
146 in 1%in — Ade © Natural 2%in 10 
enter Piv 
; айша 
2EUP1 Vin 2in 14 Bearings —Dark Bronza 3%2in 10 
27 Bearings Natural 2EUP4 
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SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Hinges 
Conti Hi VAN 
Ontinuous HINgeS monroe 
Overall 48in | 72in i 
Pin Door Leaf Knuckle Item Item Item Overall 48in | 72in 96 in 
Holes Dia. Width ^ Height Finish Material No. No. No. Pin Door Leaf Knuckle Item Item Item 
0.035 in Frame Leaf Thickness Holes Dia. Width Height Finish Material No. No. No. 
Without 9*964in 34 іп Yin SS 55 -- |b54HU13| — With іп 3in Ў in Bright Brass Steel 54PD22|54PD19|  — 
Without “іп Hin VATI Mill Aluminum — Aluminum — |54HT49| — Without % in Win Win SS SS — — | 54HT99 
Without 76 in % in Vin Mill Steel Steel — |BAHT3| — Without Y&in 1?іп Vin Mill Steel Steel 54НТ65 — 
Without Жіп 1%іп Vin Mill Steel Steel — |BAHT44| — Without Yin — 134in Vin Mill Steel Steel — |54HT64| — 
0.04 in Frame Leaf Thickness Without Yin 1%їп yin ill Aluminum — Aluminum — |54Н14 — 
With Әсіп 1 “ein Yin Bright Nickel Stee 54PC99| 54PC94|  — Without “in 1Иїп Vo in SS 55 — !|54Н79/ — 
With %2in Tin win Mil Aluminum — | 54PC63 = Without Yin 1% win Steel Steel —  |B4PC81 — 
With Әсіп 1 “ein Vo in Mi Aluminum —  |B54PC64 = Without Yin 1%іп in SS SS —  |54HU01 | 54HU02 
With Әсіп 1%in Yin Mi SS 54PC68 | 54PC67 | — Without % in 2in yin SS SS — 54Н003 | 54HU04 
With Әсіп Тиіп Vin Mi SS 54РС71 54Р072 — Without іп 2%іп Win Mill Aluminum — Aluminum — |5АНТ6/ — 
With Әсіп Yin Yin Mi SS — |5БР(73 — Without іп 2 in yin Mill Steel Stee — | 54HT66 | 54HT67 
With Әсіп — 1 “ein Vo in Mi Steel —  |B54PC85 = Without Yin 2 %in Yin SS SS —  |54HU05 = 
With Әсіп in Yin Mi Steel — |B4PC86 | — Without іп 2 in Yin Steel Steel — |54Р082/- 
With Әсіп Тиіп Vin Mi Stee — |B4PC87| — Without Yin 2%іп Vin Mill Steel Stee — |BAHT68| — 
With Әсіп 1%in іп Bright Nickel Stee 54PC95 | 54PC93 = Without іп 2in іп Mill Aluminum — Aluminum —  |B54HT45 — 
With Әсі! 1Йіп Yo in Bright Nickel Stee 54PD01| 54PC97| — Without іп 2in Win 55 55 — |54HU07| — 
With Әсіп 1Фіп Yin Bright Brass Stee 54PD11| 54PD13 | — Without % in 3in vin SS 55 -- |54HU06| — 
ШІП Әсіп 1Мїп Vo in Bright Brass Steel 54PD16|54PDi2| — Without іп 3in win Steel Steel — |B54PC84| — 
With — 5 in 2in win Mi SS —  54РС66 — Without Ув іп 3in win Mill Aluminum — Aluminum —  54НТ47 — 
With Усіп 2 in Vin Mi Steel —  |B4PC88| — Without “іп 4in Vin Mill Aluminum — Aluminum — |B54HT48| — 
With 352 in 2 in Yin Bright Nickel Steel 54PC96 | 54PC98 = Without 34ein 1 ^in Vb in SS SS —  |54HU08 = 
With — 35 in 2in Vo in Bright Brass Steel 54PD17 — — Without Зл in 2in win Mill Stee Steel — |54НТТ1 — 
Without зіп 1 “ein win Mill Aluminum — Aluminum — 54НТ37 — Without %e іп 2in Ye in 55 55 --  |54HU09 | 54HU10 
Without “ріп 1 іп Vin Mill Aluminum — Aluminum 54HT38| — Without sin 2 %in ¥ in SS 55 — 54Н/41 — 
Without %2in 1%іп win Steel Stee — |54PC80 — Without %e in 3in vein Mill Stee Stee —  |54HT72 = 
Without 352 in 2in Vin Mill Steel Steel —  |54HT61 — Without %e in 3in Win 55 55 -- [549012] — 
Without % in 2 in Vin Steel Steel — |B4PC83| — 0.074 in Frame Leaf Thickness 
Without 2%2in — tin Vin 55 55 — |B4HT95| — Without 94e in 2 in Tin Mill Stee! Steel — |54HT80| — 
Without 5964 in — 1 іп Vin 55 55 -- |54Н714 — Without sin 2%іп Tin Mill Steel Steel — | 54HT81 — 
Without 5964in —1 Vein Vin 55 55 -- |54HT91 — Without Зл in 2in Tin SS SS — |54HU18| — 
Without 5964in 1 іп Vin 55 55 —  54Н192 | 54HT93 Without %e in 3in Tin Mill Stee Steel —  54НТ82 — 
Without 59&in —1 іп win Mill Aluminum — Aluminum —  |54HT39 | 54HT40 Without Ип 1% Tin Mill Stee Steel —  54НТ79 — 
Without зїп 14in | іп Mill Steel Steel — 54НТ58 — Without “in 1Фіп Tin Mill Aluminum — Aluminum — |54НТ52/-- 
Without 596 in — 1 YA in Yin Mill Steel Steel = | S4HT59 | — Without % in 2in Tin Mill Steel Steel — |5БАНТ75)| — 
Without 596:in 1 іп Vin Mill Steel Steel —  54НТ60 — Without Иш 2%іп Tin Mill Stee Steel —  |54HT76 — 
Without 596: in 2in win Mill Aluminum — Aluminum —  |54HT41 — Without Ain 2 in Tin SS SS — |8HUÍ4| — 
0.05 in Frame Leaf Thickness Without “in 2%іп lin Mill Aluminum — Aluminum —  |54HT51 — 
Without Yin 1Фіп Vin Mill Steel Steel — [54HT62|] — Without Yi in 2 in Tin Mill Aluminum — Aluminum — 54НТ50/- — 
Without Жіп 1Фіп Yin 55 SS — |B54HT96| — Without “in 2%іп Tin SS SS — |b54HUi5| — 
Without “in 1%їп win Mill Aluminum — Aluminum —  |54HT42 — Without Ain 3in Tin Mill Stee Steel —  |54HT77 | 54HT85 
Without іп 2in Vin Mill Steel Stee — |54HT63| — Without YA in 3in Tin 55 55 -- |54HU16| — 
wi nou hi in 2 in Yin SS SS — 54117 — Without % in 4in Tin SS SS — |54HU17 | — 
Vin Mill Aluminum — Aluminum —  |54HT43 — Without іп 4in ті Mill Stee Steel — !54НТ78 — 
% 061 in на? Leaf Thickness 0.09 in Frame Leaf Thickness 
With — $5» in 2in Ye in Bright Brass Steel —  |54PDi5| — Without Жіп 2in lin Mill Steel Steel — !54НТ83 — 
With Уп 3i in Yin Bright Nickel Stee 54PD03 | — Without Yi in 2 in Tin SS SS — 54HU19| — 
With іп  1%in Vin Mi SS 54PC78 | 54PC75 — Without іп 2in Tin Mill Aluminum — Aluminum — 54НТ53 — 
With іп 1%in Yin Mi Stee -- |54РС89 — Without Жіп 3 in {in SS 55 --  |54HU20 — 
With Ип 1%in Yo in Bright Nickel Stee 54PD06 — — Without Жіп 3in Tin Mill Stee Stee — |54HT84| — 
With “in 1%in Win Bright Nicke Stee 54PD10| 54PD09| — Without “in ы іп Tin SS 55 --  |54HU?1 = 
With іп 1%їп Vo in Bright Brass Stee 54Р020 54PDi4| — Without Жіп 4 in Tin Mill Steel Stee —__| 54HT86 — 
With іп 2in win Mil Aluminum — |54PC65 = 0.12 in Frame Leaf Thickness 
With іп 2in Vin Mi SS 54PC79| B4PC74| — Without “іп 2in 2in Mill Stee Stee — |54HT54| — 
With Жіп 2in Yo in Mi Stee — |54PC90 — Without %in 2%іп 2in Mill Stee Stee — |54HT55 — 
With іп  2!^in Vo in Mi Stee -- |54РС91 — Without іп 2in 2in SS 55 --  |54HT87 | 54HT88 
\ іп 2 in Vo in Bright Nicke Stee 54PD07|54PD0O2| — Without іп 3in 2in Mill Steel Stee —__| 54HT56 — 
ШІП Ип 2%in Vo in Bright Nicke Stee — |54PD08| — Without іп 3in 2in 55 55 -- |54HT89| — 
With іп 2 in Yo in Bright Brass Steel 54PD21 | 54PD18 — Without іп 3in 2 in Mill Aluminum — Aluminum — 54НТ35 — 
With іп 3in Yin М 55 54PC77 | 54PC76 — Ү/їһоиї 3 in 4in 2in Mill Aluminum — Aluminum — | 54HT36 — 
With іп 3in Vin Steel — | 54PC92 — Without іп 4in 2in SS SS —  54Н190 — 
With іп 3in Yin Bright Nick Stee 54PD05|54PD04| — Without 38 іп Tin 2in Mill Steel Stee —__| 54HT57 = 
Unfinished Steel Hinges 
with Steel Pins, No Holes : Overall | 6ЕТ 4FT ВЕТ ЗЕТ 5FT 
Hinges can be surface mounted by drilling holes and using fasteners, or spot A ain кіні um пап um пеп um 
welded. Can be cut using a hacksaw. 270? range of motion. Additional sizes 2 in Ain | in Тата = ani = Ex 
P i in 4 in in — — 
available on Grainger.com. Sin is in Tin = = 1JET7 = = 
Overall | 6FT 4FT 8FT 3FT 5FT 3in Yin Tin 22ЕН9 = = = 
Overall Pin Knuckle | Нет Item Item Item Item 4in АП Тіп 22ЕК3 = = = = 
Width Dia. Height No. No. No. No. No. 4 in Ys in Tin 1ЈЕШЗ | 1JEU2 = = = 
0.025 in Leaf Thickness 0.090 іп Leaf Thickness | 
iin Ag in VAT 22DV5 Em = = = 2in Yuin Tin 2ZEP6 — 2ZEP7 — — 
0: ші in Leat Thickness 3in Vain Tin 27ЕВ2 = 2ZER3 | 2ZEP8 | 2ZER1 
3% in 5 in = = = 27DW5 — 4in Yin Tin 2ZER7 = = = = 
0. 0801 in Leaf Thickness 1FT 2FT АЕТ 6 FT 8FT 
1 іп Vs in VATI 1CBY4 — — Overall Pin Overall Item Item Item Item Item 
Tin W in Yo in 2ZDW9 — — — — Width Dia. Knuckle Height — No. No. No. No. No. 
0.060 in Leaf Thickness 0.120 in Leaf Thickness 
1 in Yin V2 in 1CCP6 — — — — 2 in V4 in 2 in — 2ZET7 | 2ZET9 | 2ZEU2 | 2ZEU4 
1Vin Yin Yo in 4PB34 — = = = 2in 36 in 2in 2ZET6 | 2ZET8 | 2ZEU1 | 2ZEU3 | 27EUS 
Tein Ys in vein — — = 4PPF1 — 2 in 36 in 2 in — — TJEY6 | 2ZEU8 — 
1 іп Зв in Yin 22076 -- -- — — 3 in Vain 2in — — 2ZEV5 | 2ZEV6 | 2ZEV8 
2 in Yin Vin 4PB35 16062 16065 = = Е Ш 36 in 2 in 2ZEV2 = TJEY8 | 2ZEV7 | 2ZEV9 
2 іп Yin Yo in 4PB36 — — — — 36 in 2in — — 1JEZ1 | 2ZEW8 | 2ZEW9 
2 in Эв in Tin — 27ЕС6 — — 0. 1801 in Leaf Thickness 
3in Vs in іп 4PB37 1JEG7 — — — 3 in Yin 2in 2ZEX5 | 2ZEX6 | 1JFL6 | 2ZEX7 | 1JFL7 
0.075 in Leaf Thickness Fin іп 2 in 2ZEX8 = 2ZEY1 | 2ZEY2 | 27ЕҮЗ 
1%in As in lin m = 2ZEK9 = 0.250 in Leaf Thickness 
2in У in {in 2ZEH1 2ZEH2 = 3in іп 2in 4PND3 = = = = 
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SECURITY Scan. Order. Done. = 
Hinges Details on page A1. t 
Narrow-Profile Weld- 
On Lift-Off Hinges 
7 
y Ы Suitable for tight spaces, and can be welded in place horizontally 
or vertically. Hinges can be mounted flush, offset, or straight. Pin 
is permanently attached to the frame leaf. Reversible for left- or 
| right-handed applications. 
| Pin Item 
| H w Dia. Pin Material No. 
a | Stainless Steel 
“ | | 2 12" Ain Stainless Steel 4PPR4 
| 2% y Y in Stainless Steel 4PPR5 
8 3%” ж Se in Stainless Steel 4PPR6 
Ф Markar 316" Ya" % in Stainless Steel 4PPR7 
5” 29/9" Vo in Stainless Steel 4PPR8 
Sees PRUS S3RISO TRIST 4PPP3 52%" T Yain Stainless Steel АРРВ9 
ASSA ABLOY Steel 
= 2 А » 11%" %' 916 in Steel 4PPP3 
Hospital Tip Continuous Hinges na M an Stee АРРА 
2% V Ya in Steel 4PPP5 
Leaf Holes Item 355" 5%" %e in Steel 4PPP6 
L w Thickness Material per Leaf Color No. 316" Зд" Y in Steel 4PPP7 
Full Mortise Continuous Hinge 31382" 29 Зв in Brass with Grease Fitting АРРУ2 
84 in 2 0.083in Carbon Stee 21 Gray 33RT73 4316" E Ys in Brass with Grease Fitting 4PPU3 
84 in 2/6 0.125 іп Aluminum 21 Aluminum —— 33RT76 4% ж Ув in Steel 4PPP8 
84 in 26" 0.125 in Aluminum 21 Dark Bronze ЗЗВТВО 5" Зд" 36 іп Brass with Grease Fitting 4PPU4 
96 in 2" 0.083in ^ Carbon Stee 24 Gray 33RT75 5" 29/9" Vo in Steel 4PPP9 
96 in 24" 0.083 in Stainless Steel 24 Satin 33RT94 52982" 1 Ye in Steel 4PPR1 
96 in 2/6 0.125 іп Aluminum 21 Aluminum — 33RT82 Туы" 1 Ye in Steel 4PPR2 
96 in 2/6 0.125 іп Aluminum 21 Dark Bronze — 33RT86 TA 1%" ys in Steel 4PPR3 
Full Surface Continuous Hinge 6% T Vb in Brass with Grease Fitting — 4PPUS 
84 in 16" 0.083 in ^ Carbon Stee 24 Gray 33RT78 Тув" 1 іп Brass with Grease Fitting 4PPU6 
84 in 1e" 0.083 in Stainless Steel 21 Satin 33RT87 8%" Тув" % in Brass with Grease Fitting _4PPU7 
84in 11/6 0.075in ^ Carbon Stee 24 Gray 40CF04 Aluminum 
84 in 11/6 0.075іп Stainless Steel 21 Silver 40CF06 2% Teo" VATI Stainless Steel 4PPT3 
84 in 2/6 0.125 іп Aluminum 21 Aluminum | 33RT77 2% V Ya in Stainless Steel 4PPT4 
84 in 2/6 0.125 іп Aluminum 21 Dark Bronze —33RT92 395" ж в in Stainless Steel 4РРТ5 
84 in 2/6 0.125 in Aluminum 21 Natural 40СҒ01 4PPU2 3196" EZ 36 in Stainless Steel 4PPT6 
96 in 116" 0.083 in ^ Carbon Stee 24 Gray 33RT84 52982" 17 Yo in Stainless Steel 4PPT8 
96 in 11/6 0.075in ^ Carbon Stee 24 Gray 40CF05 Th iw ys in Stainless Steel 4PPU1 
1XMG9 WITHOUT HOLES WITH HOLES 
Range, RIGHT-HANDED LEFT-HANDED RIGHT-HANDED LEFT-HANDED 
Pin of Leaf Item Leaf Item Leaf Item Leaf Item 
H Ww Dia. Motion Thickness No. Thickness Мо. Thickness No. Thickness No. 
Steel 
2 1e" Жіп 270? = = — — 34 in 3HUF1 0.078in 3Н/05 
ЕН 2" Asin 270° — — 5V64 in 3HWE7 — = Y4 in 3HUG6 
2” 2/7 віп 270° — — — = Yea in 3HUF4 = = 
2W — 2W' ain 270° — = = = = = Yes in 3HUG8 
3" 3 Жіп 270% = — = — Yes in 3HUF5 364 in 3HUG9 
4" 3" Yin 270° = = 764 in 3HWF2 = = 7/64 in 3HUH1 
Stainless Steel 
2" e" Asin 270° | %чіп 3HWD6 5164 in 3HUE4 = = 5%4 in 3HUH3 
H H 2” 2 Yin 180% — = = = Vo in 1XMG7 = = 
Lift-Off Hinges 2%” 2%" Asin 270? = — — — = — 34 in 3HUH4 
Surf Н қ 3" 2" Asin 270° — — — — Yes in 3HUG1 Yes in 3HUHS 
urface-mount hinges allow quick door removal by 3 3 Ип 270*| Sein.  3HWE3 | Sain ЗНОЕТ = = = = 
lifting door from door-mounted hinge leaf. 304 stain- 4 3 nn 270° | — — — — — — wain  3HUH7 
less steel for use in corrosive environments. Black А з ып 20-| — = = —— Lin 3HU64 = = 
Е Black Powder Coat Cast Zinc 
powder-coated. 300-Ib. door capacity. 4 concealed 2W the Жіп 1809| — = = - sin — 1XMG9 * = = 
mounting holes. Use #10 screws to mount; hardware 2W  1W Зіп 180° | — — — — sin 1XMH1 — — 


not included. 


* For nonhanded lift-off hinge, order 1XMG9, 49U523, 49U524, 49U525 or 49U527. 


<> markar 


Load-Rated Continuous Hinges with Holes лозллвоу 
= Hardware included 

All hinges are heavy-duty, 14-ga. steel and are rated for doors weighing up to 600 Ib., up to 124" 
thick, and with a max. door width of 4 ft. Min. door clearance of 14", except for 2YEY3 and 2ҮЕҮ4 
which are 36". Hinges have 174" knuckles, 4" -dia. 304 stainless steel hinge pins, and long-life 
split nylon bearings. 


2YFG6 ALUMINUM 
304 STAINLESS 1012 ALUMINUM WITH WITH DARK 
STEEL CARBON STEEL CLEAR FINISH BRONZE FINISH 
Item Item Item Item 
Key H Leaf Thickness No. No. No. No. 
A 84" 0.4375 in 2YEX8 2YFF5 2YFG4 2YFG6 
A 96" 0.4375 in 2YEX9 2YFF6 2YFG5 2YFG7 
B 84" 0.4375 in 2YEX6 2YFF3 2YFG8 2YFH1 
B 96" 0.4375 in — 2YFF4 2YFG9 2YFH2 
C 84" 0.437 in, 0.125 in 2YEY1 2YFF7 = = 
C 96" 0.437 in, 0.125 in 2ҮЕҮ2 2YFF8 — — 
D 84" 0.125 in 2YEY3 = = = 
D 96" 0.125 in 2YEY4 = = = 
C. D. E. E 84 0.125 in 2ҮЕҮ5 2YFF1 2YFF9 2YFG2 
2YEY1 2YEY3 2YFF9 E 96" 0.125 in 2YEY6 2YFF2 2YFG1 2YFG3 
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SECURITY 
Gas Springs 


Choosing the Right Gas Spring 


©! Spring force equals double the weight of the lid. 
© Spring force equals the weight of the lid. 


б) Spring force equals half the weight of the lid. G 


© 
Q 


This example is for the use of one spring. 
Divide spring force in half if two springs are used. 


Center of Mass 


-WC 
Force (Ibs.)= LXN 


W= Weight of Lid (Ibs.) 
N= Number of Springs 


C- Distance between the 
hinge and the center of mass 


L- Distance between the hinge and 
the moving mounting point 


Center of Mass 


Gas springs are the perfect solution for almost any 
hinged application requiring lift assist. They can 
also be designed to hold a lid in the open position. 
Gas springs are filled with nitrogen, a nonflam- 
mable gas, as well as oil, to lubricate the internal 
components of the gas spring. 


APPROXIMATING THE REQUIRED FORCE 


The diagram above can be used to approximate 
the force required in the gas spring. A mounting 
point directly on the center of mass will result in 

a gas spring requiring about the same force as 
the weight of the lid. Directly between the center 
of mass and the hinge will require about double 
the force. Twice the distance from the hinge to the 


center of mass will require a force about half the 
weight of the lid. 


CALCULATING THE REQUIRED FORCE 

The gas spring force can be more closely approxi- 
mated using the above diagrams and equation. 
The force calculated will be enough to hold the 

lid open in the fully extended position. Because of 
friction and other application variables, you may 
want to choose a spring with a force about 1096 
higher than calculated. 


CHOOSING THE RIGHT LENGTH 
To choose the right length gas spring, first deter- 
mine the distance between the mounting points 


when the application is in the open or extended 
position. You will want to choose a gas spring with 
an extended length equal, or nearly equal, to this 
length. 

Next, measure the distance between the mount- 
ing points when the application is closed or 

fully compressed. You will want to choose a gas 
spring with a compressed length that is less than 
this length. Choosing a gas spring with a longer 
compressed length will result in an application that 
will not work properly. The stroke length of the gas 
spring can be calculated as the difference between 
the extended length and compressed length. 


Steel and 316L Stainless Steel Gas Springs 


= Temp. range: -22° to 176°F 
Steel springs feature CeramPro®-treated rod technology to provide a smooth, durable surface. Powder- 
coated cylinders provide maximum resistance to corrosion. Springs are filled with nitrogen (№). 
Stainless steel springs are constructed of 316L stainless steel. Please be sure to note the thread sizes 
on either end of the gas spring and that of the fitting when matching the 2. More traction, locking and 
high temperature gas springs with elbow fittings are available on Grainger.com. 


Bsnsbsch 


easylift 


Extended Compressed > CHOOSE: Rod Item 
Rod Dia. Stroke Length Length Cylinder Dia. Force Thread Size Мо. 
Steel 
0.24 in 2.36 in 5.91 in 3.55 in 0.59 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib. M5 D9215 
0.24 in 3.54 in 8.15 in 4.61 in 0.59 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib. M5 D9216 
0.32 in 1.97 in 5.81 in 3.85 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9197 
0.32 in 3.15 in 8.35 in 5.2 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9198 
0.32 in 3.94 in 10.71 in 6.77 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9199 
0.32 in 5.51 in 13.74 in 8.23 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9201 
0.32 in 6.3 in 15.63 in 9.33 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9202 
0.32 in 1.87 in 18.19 in 10.32 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib M8 D9203 
0.32 in 8.27 in 18.62 in 10.35 in 0.75 in 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9204 
0.32 in 9.84 in 22.36 in 12.52 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9205 
0.39 in 7.87 in 18.23 in 10.36 in 0.87 in 25 Ib, 50 Ib, 75 Ib, 100 Ib, 125 Ib, 150 Ib, 175 Ib, 200 Ib, 225 Ib, 250 Ib M8 D9206 
0.39 in 10.24 in 26.38 in 16.14 in 0.87 in 25 Ib, 50 Ib, 75 Ib, 100 Ib, 125 Ib, 150 Ib, 175 Ib, 200 Ib, 225 Ib, 250 Ib M8 D9207 
0.39 in 12.8 in 27.99 in 15.19 in 0.87 in 25 Ib, 50 Ib, 75 Ib, 100 Ib, 125 Ib, 150 Ib, 175 Ib, 200 Ib, 225 Ib, 250 Ib M8 D9208 
0.39 in 13.78 in 29.41 in 15.63 in 0.87 in 25 Ib, 50 Ib, 75 Ib, 100 Ib, 125 Ib, 150 Ib, 175 Ib, 200 Ib, 225 Ib, 250 Ib M8 D9209 
0.39 in 16.14 in 33.94 in 17.99 in 0.87 in 50 Ib, 75 Ib, 25 Ib, 100 Ib, 125 Ib, 150 Ib, 175 Ib, 200 Ib, 225 Ib, 250 Ib M8 D9211 
0.55 in 1.99 in 18.9 in 11.03 in 1.1 іп 200 Ib, 250 Ib, 300 Ib, 350 Ib, 400 Ib, 500 Ib, 550 Ib. M10 D9212 
0.55 in 12 in 26.77 in 14.96 in 1.1 іп 200 Ib, 250 Ib, 300 Ib, 350 Ib, 400 Ib, 500 Ib, 550 Ib M10 D9213 
0.55 in 15.98 in 34.84 in 19.09 in 1.1in 200 Ib, 250 Ib, 300 Ib, 350 Ib, 400 Ib, 500 Ib, 550 Ib M10 D9214 
316L Stainless Steel 
0.24 in 1.97 in 5.04 in 3.07 in 0.59 in 10 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib M5 D9224 
0.24 in 3.94 in 9.06 in 5.12 in 0.59 in 10 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib M5 D9225 
0.24 in 5.91 in 12.99 in 1.08 in 0.59 in 10 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib M5 D9226 
0.32 in 3.94 in 10.71 in 6.77 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9217 
0.32 in 5.51 in 13.74 in 8.23 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9218 
0.32 in 6.3 in 15.63 in 9.33 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9219 
0.32 in 7.87 in 18.19 in 10.32 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib M8 D9221 
0.32 in 8.27 in 18.62 in 10.35 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9222 
0.32 in 9.84 in 22.36 in 12.52 in 0.75 in 15 Ib, 20 Ib, 30 Ib, 40 Ib, 50 Ib, 60 Ib, 70 Ib, 80 Ib, 90 Ib, 100 Ib, 110 Ib, 120 Ib, 130 Ib M8 D9223 
0.39 in 7.87 in 18.23 in 10.36 in 0.87 in 25 Ib, 50 Ib, 75 Ib, 100 Ib, 125 Ib, 150 Ib, 175 Ib, 200 Ib, 225 Ib, 250 Ib M8 D9184 
0.39 in 10.24 in 26.38 in 16.14 in 0.87 in 25 Ib, 50 Ib, 75 Ib, 100 Ib, 125 Ib, 150 Ib, 175 Ib, 200 Ib, 225 Ib, 250 Ib M8 D9185 
0.39 in 12.8 in 27.99 in 15.19 in 0.87 in 25 Ib, 50 Ib, 75 Ib, 100 Ib, 125 Ib, 150 Ib, 175 Ib, 200 Ib, 225 Ib, 250 Ib M8 D9186 
0.39 in 16.14 in 33.94 in 17.99 in 0.87 in 25 Ib, 50 Ib, 75 Ib, 100 Ib, 125 Ib, 150 Ib, 175 Ib, 200 Ib, 225 Ib, 250 Ib M8 D9187 
0.55 in 1.99 in 18.9 in 10.91 in 14 in 200 Ib, 250 Ib, 300 Ib, 350 Ib, 400 Ib, 500 Ib, 550 Ib. M10 D9188 
0.55 in 12 іп 26.77 in 14.77 in 14 in 200 Ib, 250 Ib, 300 Ib, 350 Ib, 400 Ib, 500 Ib, 550 Ib. M10 D9189 
0.55 in 15.98 in 34.84 in 18.86 in 14 in 200 Ib, 250 Ib, 300 Ib, 350 Ib, 400 Ib, 500 Ib, 550 Ib. M10 D9191 
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SECURITY Scan. Order. Done. 
Latches Details on page А1. 


Latches 


= Hardware not included unless otherwise specified 


Item Item 
Type Finish w H D No. Type Finish w H D No. 
Latching Draw Hasps И Rubber T-Handle, Flexible, 13945 i 27451 М 
Latching Zinc Plated 2%in іп Ain — 1RBP9 * Pull Type, Front Mounting Black few Tem Com нн 
‘Draw Latches | Е Spring-Loaded Natural 2% in 1 іп Ve in 5CRU5 
Adjustable Passivated 24%4in | !95in 154 in 1XPD5 Spring-Loaded Natural 3 Vb in 1% in % in 5CRU6 
Adjustable Passivated 4 7^e in 3/54 in 7/ in 1XPD6 Under Center w/ Keeper Natural 3% in 1 2964 іп 1in 1XPE5 
Adjustable Under Center Natural 3?9»in 19віп 3A in 4RRK8 Under Center w/ Keeper Natural 3% in 3A in 1 in 1XPE7 
Adjustable Under Center Zinc Plated 39)/pin 196іп 34 in 4RRK7 Under Center w/ PT i иі 
Т "bla Under Keeper, Padlockable Natural Зуи іп іп 14 іп 1XPE6 
Center, Concealed Natural 2?95in  1ein 27% іп 4ВВК4 Draw-to-Close Polished lin  13/«in іп 5CRV4 
Secondary Catch Draw-to-Close Polished = 3 5» in 34 in 5CRV5 
Adjustable Under Draw-to-Close Polished 2 Y4 in 2 364 in 2 а in 5CRV8 
Center, Concealed Zinc Plated 2 2% in 1 Vie in 2142 in 4RRK3 Pivot Pawl Latches Ў $ 
ai Secondary Catch i Push to Close/Locking Black Powder Coated 6 Үвіп Жіп 1%in  1XPC8 
шаре ecer venier Natural 22%2in  1liiin шіп 4RRK6 Paddle Latches 
Concealed, Padlock Hasp Push to Close/Locking Black Powder Coated 4% in 356 in 7/ in 1XPB8 
ТЕ Natural 325in 1%ein 1%in ARRL1 Push to Close/Locking Passivated 5 in 4%in Жіп 1ХРС4 
Adiustabi d р Push to Close/Locking Zinc Plated 49A in 356 in 7 in 1XPB7 
Center, Padlock Hasp Zinc Plated 32%2in  19/in 1%in 4RRK9 Push to Close/Locking Zinc Plated 5%in  4Ain іп 1XPC2 
А = 5 T r T 
Adjustable Under Center Passivated Fain Yin 2in iXPCS Push to Close/Nonlocking Black Powder Coated 5 іп 4 Vin 7 in 1XPC1 
Flexible Over Center қ , я Push to Close/Nonlocking Zinc Plated 5 V» in 4 in 7 in 1XPB9 
Black 4 %2 in 1 іп Уд in ARRL4 Push to Close/Nonlockin Zinc Plated 4 5A in 3 55 in 7 in 1XPB5 
Concealed g 
Over Center Single -— н Н ; Cam Latches 
Hole Peg Zinc Plated 159 in Ye in Vis in ARRL2 Slotted Passivated 2%ein 1Йіп Tin 1ХРЕ1_* 
Over Center w/ — zm "n : Slotted Black Powder Coated 2 916 in 1 vin 2\82 in 1XPFA * 
Concealed Mounting assivated 2%in — 1%in 2in 1XPE2 Slotted Chrome 29win  294in іп 1XPF5 ” 
Over Center w/ ; я Р Р Fixed Grip Passivated 2 s in 135 іп 1 іп 4RRF3 * 
Concealed Mounting Passivated 3in Tin 1Жіп ТОРЫ Fixed Grip Polished Chrome 2%6in — 139ein 1%in  4RRF4 * 
Over Center w/ a Н 5 1 Fixed Grip Passivated 2%e in 199 іп 1 Yin 4RRF6 * 
Exposed Mounting Passivated tein ти 20 ТАРЕ Fixed Grip Polished Chrome — 255sin — 19ein 1%in  4RRF7 * 
Over Center w/ Dace; i Yi eg i Compression Latches 
Exposed Mounting assivated : ud TA Ш 1 а TAPER Lift and Turn/Nonlocking — Polished Chrome 2^in 1^ in 1 75 іп ARPZ2 
Rubber T-Handle Black Rubber 39min 3 %in 1 іп 1XPA6 Lift and Turn/Nonlocking Black Powder Coated 2 1⁄4 in 1йїп 1172іп 4ВР73 
Rubber T-Handle Black Rubber 4?/«in 19290 ^ Wein 1ХРАТ Push Button/Nonlocking Black Powder Coated 1'/»in 4%іп 1%іп ^ 4RRA4 
Rubber T-Handle Black Rubber 5 Vs in 3 %in 1%in 1XPA8 Push Button/Locking ^ Black Powder Coated 1'v&in ^ 492 іп 1% in 4RRAG 
Rubber T Handie, ВЕ ТҮН ЖЫ] К n Vise Action/Nonlocking Black Powder Coated 1 1% in 2 in 2T/»in ^ 4RRC2 
exible, Pu e, ас їп їп їп i i ; қ A 
Concealed Mounting i С ° сиве AconHex Black Powder Coated 1 Yin 1 Yin 2 әдіп X 4RRC3 
Pull p s unt ошл Black 8? pin 1%6in 1%in  4RRN1 Vise Action/Slotted Recess Black Powder Coated 1 іп Tin 2%in  4RRC6 
* А Secret Latch 
Includes hardware. Single-Acting Reversible Satin Chrome 2%ein Wein = 3HJE8 


2016 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ETL! 


SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Catches, Latches & Drawer Slides 


Magnetic Catches and Latches 


Catch Strike Item 
Key Pull Force L Ww L H Material Color Hardware Мо. 
Surface-Mount Catches - Pull-to-Open 


A 170 1У6іп шіп 27/33in 1722 Aluminum Brown Included 4ЕУТІ 
A 3.3lb — 1%in Yasin 1%sin %%ain Aluminum Silver ncluded  4EVT2 
A 610 Ain 114in 1%in іп Stee Silver ncluded 1/2Ү4 
A 13 Ib 174іп 1%6sin 1'4in іп Stee! Silver ncluded 4РЕ51 
B 610810 Mein Yasin ain 355 in Plastic Brown Not Included 4FCU6 
C 1010 1510 шіп ?/7»ein  1in ‘ein Plastic and Steel Тап ncluded 4FCU8 
E 65б “мі 1і 1%in ліп Aluminum Silver ncluded — 4FCV1 
E 13 Ib hain din 1¥%in Уп Aluminum Silver ncluded — 4FCV3 
F 610 Acin Yasin 1 іп 1916 іп Steel Black ncluded _ 4FCV5 
Surface-Mount Magnets - Pull-to-Open 

G 14 Ib kain in 1Иіп in Aluminum Silver Not Included 1XMT7 


Surface-Mount Catches - Pull-to-Open 
H 34 Ib “тіп 2іп 21И/віп Yin Brass Brown ncluded — 4FCV7 


| 17.6lb “міп “sin 1%віп “Asin Stee Gray ncluded — 4EVN1 

| 17.610 ?%зїп “Asin 19віп “ein Stee White ncluded — 4EVN2 
J 6.1 Ib ain Yin  1Yein 396 іп Steel White ncluded — 4EVP8 

J ӨЛІ “!“іі Yin 2582іп 3%іп Steel White ncluded _ 4EVP9 

J 5.210 “шіп іп 196іп 2964 in Stee White ncluded 4ЕҮВ1 
K 12.310  'Yein sin 3 %sin 3%4in Stainless Steel — White ncluded —4EVR2 
K 1230 sin %in 1%in %%sin Stainless Steel White ncluded 4EVR3 
К 10510 “шіп 3%4in 2%in 1%s2in Stainless Steel — White ncluded 4EVR4 
K 31 Ib Sin їп — — Stainless Steel Silver Мої Included 5ENWO 
K 1110 ып ‘Asin — — Stainless Steel — Silver Мої Included 5ENW2 
K 15 Ib лп ып | — — Stainless Steel Silver NotIncluded 5ENV9 
К 10510 іп %%ain 1%sin sin Stainless Steel White ncluded ДЕМВ5 
L 6.6lb “ріп ?7&in 5*&in Уп Steel Gray Мої Included 4EVN5 
|  154lb zin ?/7»ein 1%4in %in Steel Gray Мої Included 4EVN6 
L _ 24210 “біп ?/»in 11И6іп Yin Steel Gray Мої Included 4EVN7 
L 30.810  7Xin ?/7»in 22%4іп Yin Steel Gray Мої Included 4EVN8 
E 33 Ib “тіп zin 22%4іп Yin Steel Gray Мої Included 4EVN4 
N 1116 9 іп “ріп 1Ysin Mein Steel Black ncluded 4FCW2 
N 22 Ib $&in “тіп 1Ysin Wein Steel Black ncluded 4ҒСМ/4 
0 510 Wein “sin 1 віп in Plastic Tan ncluded 4FCW6 
Surface-Mount Catches - Push-to-Open 

P 25Ilb  1Yein 1¥%in 1%in Yin Plastic and Steel Brown ncluded 1WAA1 
P 2.5 Ib Yin 11%2іп 13%4іп 6/64 in Plastic Black ncluded 4FCW8 
P 2.5 Ib 5віп 1 1982 іп 1%%4in 676 іп Plastic and Steel Black ncluded — 4FCX1 
P 4 lb Wein 1 1942 in 13964 іп 5764 in Plastic Black ncluded 4ЕСХЗ 
Q 410 ein 1 1982 іп 1 3964 іп 6/64 in Plastic Black ncluded 4ЕСХ5 
Surface-Mount Touch Latches - Push-to-Open 

R 5218 3%іп 1%ein 1%in 1982 іп Plastic Brown ncluded 5СЈА5 * 
В 521р 3/&in 11%6іп 1*4in 1952 іп Plastic White ncluded —5CJA6 T 
5 3.510 Yin 1?7&in Sain 1952 іп Plastic Brown ncluded 50819” 
5 3.5lb Mein 1244іп 5%64іп 1% іп Plastic White ncluded 5CRUO T 
S 3.5|b Mein 1?764in 5%64іп 1952 іп Plastic Black ncluded — 5CJA7 { 
Mortise-Mount Catches- Pull-to-Open 

U 410 Yin ?% п Ain %in Aluminum Silver ncluded 4FCY2 
V 13 Ib $364in ein  1Y4in Жіп Plastic Black Not Included 1ХМТ5 
Sealed Magnetic Catches 

W  66lb 5%іп Эп  — — Polyacetal Black Not Included 4EVP2 
W  33lb Yin Yin — — Polyacetal — Light Gray Not Included 4EVP4 
Grab Catches 

X — 2%in Yin 2Ysin 1%in Steel Silver Included — 1VZX5 
X 10 Ib 3a in 1 Yasin 25%4 in ?964in Plastic Black Not Included 1XMU3 
X 410 Yin 1%2in 1Yin 5in Steel Silver Included 4РЕ50 


* Brown color. T White color. $ Black color. 


Е ZINC 
Steel Drawer Slides, MEM UL MES e 
Side Mount Key Length Length perPair | No. 
- : Full Extension with Lever Disconnect A. B. 
Precision ball bearings and B. FULL EXTENSION, HOLD-OPEN A 181in 12in 10010 4KRV5 
raceways ensure smooth drawer WITH LEVER DISCONNECT А 1348 Ш 1 п 100 М MES at ag: x аш 
operation. Slides have a posi- сате features as A., but with an addi- A  1//2in 18in  100lb | 4KRV8 - |. 
tive stop so drawer will not tional hold-open feature to hold the A Тәп a0in 100b | 4KRY9 [o 
disengage from the slide, and à — drawer in place when opened. Drawer 33871. Ип 100% | ДЕН? 
hold-in detent firmly holds the ^ ^ requires greater pressure to close. A  2756in 28in 100b | 4KRW4 
drawer in a closed position. Load A 9.84in 10іп 10010 | 4KRV4 | | 
rating based on 50,000 cycles C. FULL EXTENSION Full Extension without Disconnect, Dual Mount 
Mounting screws included. WITHOUT DISCONNECT А 18 a 18 Ш 500 d 25828 
A. FULL EXTENSION WITH Drawer can be pulled out the full closed А  36in  36in 5000 АКТА5 
ш length of the slide. Once installed, drawer Full Extension, Hold-Open with Lever Disconnect 
LEVER DISCONNECT ; ; 7 В  1575in 16in 10010 | 4KRW8 
cannot be removed without 0154556 T - 
; А . Full Extension without Disconnect 

таны qu s the Ше bling the slides. C  i2in 12in 273І) | 4KRUA 
ength of the slide, except the C  14in  14in 2670 | 4KRUS 
10" drawer travels only 914". D. FULL EXTENSION WITH C 16п  16in 210 | A4KRUG 
Slides have a lever release; just HANDED RAIL LIFT-OFF e en in span | 1680 
push the lever to release the Lift-out release feature allows the drawer —с 22in  22in 2320 | 4KRUS 
drawer from the slide. Not for to be easily lifted up and out of the slide. С 24in 24in 2201 4KRV1 

: ; ; i 28in 28in 182І) | 4KRV3 
use on drawers that are wider Slides are full extension, allowing the Full Extension with Handed Rail Lift-Off 
than their length. drawer to be pulled out the full closed D Bin Bin 75 Ib AKRP8 1»! i 

length of the slide. D 10і  10in Тбіһ 4KRP9 , 
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SECURITY 
Pull Handles 


Unthreaded Pull Handles Я 


Mounting Inner Mtg. Vert. Mtg. 
Hole Ctr. Hole Ctr. — Hole Ctr. Grip Screw Item 
Key іо Ctr. to Ctr. to Ctr. Projection Dia. Size No 
Steel, Natural Finish 
A 8in — — 2% in іп 5л in 4KZY2 
A 10 in = = 2%in % in s in 4KZY3 
A 12 in = = 2% in 5% in Js in 4KZY4 
A 14 in — — 2% in % in 5л in 4KZY5 
Steel, Polished Chrome Finish 
B 12 Yin 10 іп 2in Yin Ya in 4К775 
В 22%in — 214in — 256 in іп Jis in 4К776 
40%іп 39 іп — 2 55 in іп Jis in 4К778 
steel, Polished Zinc Finish 
D 4% in = Ys in 1 in Yin #7x Yin 4PE15 
D 475 in = 75 in 1195 in % in #8 x % in 4PE17 
D 5 in = Tin 11%; in 3A in #9 x % in 4PE19 
D 6 15 in = 136 in 2 V4 in Tin #12 x 1% in 4PE21 
F 4 1164 in — — 199 in Yin #6 x % in 4PE14 
G 534 in = = Tin Yi in #10 4LAE2 
G 11 іп = — 195 in W in 36 in 41 ЛЕЗ 
H 63ain — 136 in 2 36 in — #10-18 х 17 іп 4РЕ25 
Н 7 Vsin 555 in 56 іп 1 1952 in s in #9 4LAE6 
І 6 Yo in = = 2 Vie in 1 in #12 х TV» in 4PE24 
І 6 Vic in — — 2 Vic in — 382 x 1^ in 1WAES 
І 10 in 1346 in 1 2%a in 2 Ya in — #10 x % in TWAF6 
U 4 175 іп — 2 6 in — 5164 in 10 4LAP5 
Steel, Powder Coated Finish 
D 4 Vs in — TA in 1%in Yin #7 x % in 4PE16 
D 4% in = {in {1132 in 34 in #8 x% in 4PE18 
D 5 V» in — {in 1 95 in % in #9х%1п АРЕ20 
D 6 ^ in — 136 іп 2 Vin Tin #12 х1 іп 4РЕ22 
F 4 ea in — 199 in % іп #6 x % in 1VZZ9 
Steel, Solid White Finish 
D 4 yb in — Y in 1 in — #6 x % in 1WAB9 
Steel, Dull Brass Finish 
D  47in — 7 in 1 1982 in % in #8 x % in 1WAB5 
D 5 in = {in 195 in % in #9 x % in 1WAD3 
F 4 1/4 in — — 1 in Yin #6 x % in 1WAB1 
Steel, Galvanized Finish 
D 4% in — 76 in 1 %in = #8 x % in 1WACA 
D 5 Bin = {in 1 152 in — #8x1in 1WAC8 
F 4%1їп — — 47% in Ye in #6 x i in 1WAAS 
6 s in — — 2 Vein — 312 x 1^ in 1WAD7 
6 іп — 136 in 2 15 in — #2x1%in ТМАЕ 
Rubber Coated Steel, Powder Coated | Finish 
0 6 1%a in 2 Yes in 8364 in M6 or #12 4WRZ2 
0 9 27/2 in 2 in 8364 in M6 or #12 4WRZ3 
304 Stainless steel, Natural Finish — 
A 8 in — 255 in іп Ae in 4KZY6 
A 12in — — 256 in Hin 34s in 4KZY8 
A 14 іп — — 2% in іп Js in 4KZY9 
E Thn  4!9»in ТУ іп 2% in % in #8 4LAE1 
G 5% in = = ШЕЛІ Yin Vain A4LAE4 
G Tt іп — — 1795 in Yin 36 in АТ АЕ5 


А. В. C. 


Folding Pull Handles with Mounting Plate 


Mounting Hole Vert. Mounting Item 
Key Center їо Center — Hole Ctr. to Ctr. Grip Dia. Screw Size No. 
Unthreaded Through Holes 
Steel, Polished Zinc Finish 
A Tin Tin Ac in 10 4LAK6 
B 2in Tin Vain #6 x іп TWAF8 
B 2% in 17іп % in 340 x % in 4PE27 
B 3 in 2 in 36 in 310x1 in 4PE28 
B 394 in 294in 36 in #12 x TA in TWAG1 
D 5 vin T%e in 3i in 10 АТАА 
Е 555in 179 in 3i in 8 41815 
Steel, Black Finish 
A T%ein Tin Ac in 10 ALAK7 
B 329% in 27% in Ye in 10 4LAK8 
D 6 %2 in {%22 in 1 in 10 4LAL6 


2018 GRAINGER. 


ШШЩ 


В. S. T. 
Mounting Inner Mtg. Vert. Mtg. 
Hole Ctr. Hole Ctr. — Hole Ctr. Grip 
Key іо Ctr. to Ctr. to Ctr. Projection Dia. 
304 Stainless Steel, Polished Finish 
B 12 іп 10 %in — 2in VATI 
D 49% in — 16 in 1 1964 in As in 
D 49A in — $164 in 19 in 3A in 
D 5 15 in — pg in 1 75 in 3A in 
D 6 Ms in — 1 in 2 Yin Tin 
H 7¥%in 5 96 in іп 1 195 in Jie in 
K 2 4 in = = іп 980 in 
K 2 7/5 in — — 2542 in 54e in 
K 3 195 in — — 8364 in 2564 in 
L 4iV&in —4V& in $164 in 1 Vein 1582 in 
Е 5 Vic in 5 Vic in 1 %e in T 196 in 195» in 
316 Stainless Steel, Polished Finish 
M 65й4іп — 12% in 13/5 in Ain 
304 Stainless Steel, Satin Finish 
Yin = = 1 %a in 4964 in 
N 4 Vi in — — 175 in % in 
N БЕ in — 1195 in Ain 
304 Stainless Steel, Polished Finish 
Yin = 1 %a in 4364 in 
N 4 Vi in — — 1 75 in Эд in 
N БЕ іп = = 1195 in Ain 
Aluminum, Matte Finish 
B øn 10 “in = Zin Bin 
E 8 іп 6 %іп Tin 2% in 3A in 
T 4in 1 %ein He in 
Cast Iron, Tan Powder Coated Finish 
E 41%e in — 7 in 1 in іп 
East Brass, Polished Finish 
D 41біп — 1952 in 1 Vie in 1954 in 
Zinc, Polished Chrome Finish 
Тіп — Tin 1 2550 in іп 
Thermoplastic, Black 
P 3 1s in — — 1 s in TA in 
P 4 Yos in — — 194in %ҙ in 
P 5 136. in — = 196 in J& in 
P 7 36. in — 13/ in Asin 
P 9% in = — 2 V4 in 2%a in 
henolic, Black 
4 Ya in — — 19 in 36 in 
ТЕНШ Flex Handle 
Yea in — 4 а in 1v іп 2/4 in 
Chemical-Resistant Wing Handle 
E] Ts in — — 1 in YA in 
D. Е 
Mounting Hole Vert. Mounting 
Center to Center — Hole Ctr. to Ctr. Grip Dia. 
steal, Polished Nickel Finish 
H 3% in 2% in % in 
| 3in 1 3i in Vain 
304 Stainless Steel, Natural Finish 
C LEA A in Ac in 
300 Stainless Steel, Natural Finish 
C 4% in 231П Эв in 
aor Stainless Steel, Polished Finish 
4 Ysin 1 іп 175» in 
АШЫЙ Black Finish 
J 3 in 1 in Vain 
Weld-On 9 
Steel, Natural Finish 
H 396 in 2 75 in % in 
H — 36 in 
304 Stainless Steel, Natural Finish 
F 3 in 19 їп Yin 
G 3% in 134 in Asin 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Screw 
Size 


Ya in 
#8 x Vin 
#8 x іп 
#9x% in 
#12x1%in 

TA in 
#16 x3 in 
#16 x 3 in 
#20 x 3% mm 
#20 x 3% in 
#25 x5 in 


M6 x #35 
#16 x3 in 
#20 x 3% in 
#25 x 4 in 
#16 x3 in 


#20 x 3% in 
#25 x 4 in 


Ya in 
M6 x “іп 
M8 x % in 
M8 x 1^ in 
M8 x 1^ in 
M10 x 1 in 

Ya in 

2%a in 


2И4 in 


Screw Size 


И 
8 


10 
10 
10 
6 


Item 
No. 


4К779 
41404 
41405 
4LAC6 
ДАСТ 
ДАЕТ 
4WRLS 
4WRL6 
AWRK9 
4WRL1 
4WRL2 


4WRL3 
4WRY8 
4WRY4 
4WRY6 
4WRY7 
4WRY3 
AWRYS 
4К774 
4LAD7 
4KZG2 
4LAD4 


4JH14 
4LAD1 


4LAE8 
41ЛЕ9 
4LAF1 
4LAF2 
4LAF3 
4LAF4 
4LAFS 
15E730 


15E733 


Item 
No. 


4LAN2 
АТАМА 


ALAK9 
ALAL2 
ALALE 
ALANS 
m 


4LAL9 
4LAN1 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Spring Snaps, Braces & Magnetic Hooks 


Snap Overall Item Snap Overall Item 


Ke Openin Eye Inside Dia. Length No. Ke Openin Eye Inside Dia. Length No. 
Zinc Die Cast Nickel-Plated C г in Ye in 3 in 466J7 


A Ac in іп КЕЛП 46642 С Hin Фвіп 4in 4GGJ8 | 
А Fein % in 336 in 466J3 Ўл in 8 in 5 in 4GGK1 R 
A Ts in % in 3 іп 4GGJ4 C 34e in In 6in 4GGJ9 
B 36 in — 4in 4FCG3 Iron Casting, Nickel-Plated 
B Ac in = 4% in 4FCG4 16 ІП In 4 In | 
р Fein {in Strap Width 336 in AFCN1 Bronze 
4 In ^ In In 16 In = 4 |n 
E ^e in y in 3 in 4FCG7 & in Ve in 3 ^in 4GGK2 
в ІП ЗІП ІП ЗІП ^6 In ІП 
в |n 4 |n ІП САШ ^6 In ІП 
8 |n ЗІП 4 In 16 Inl In ІП 
8 |n in In 16 In 4 In 4 |n 
в In ЗІП ^e In ЗІП 4 |n 8 In B. E. 
F Ac in 3A in Strap Width КЕД 46612 ainless Stee! 
^6 In in Stra idt In 16 In = In 
Steel, Chrome-Plated Ain ác in bin 
^6 In ЗІП 4 In 16 In ? |n 8 In 
E s in 36 in 3in 4PB86 ЗІП ЗІП ^6 In 
iron Gastin Inc-Plate! в In 4 |n в In H H 
T tim js E a ШЕ m Slide Bolt Spring Snaps 
en i tis ras ЕКЕ Plate п an » Nonload-rated, not for lifting 
о in Ain in 4 in ^e in Ain = Models E. to H. have swivel eyes 


D E. 
Magnetic-Mount Hooks 
Hook Hook Working Item 
Ke Height Base Width D Hook Finish Load Limit No. 
2 in > in ^ in ainte 
біп ба in біп nfinishe 
^ in біп ^in rome 
in 5o in Ain rome 
біп - Ain rome 
in in in olishe 
0e0e€e0 
D. 
` осәәәсо 
ES І 
“ж А 
E NW Е 
А. В. Н. 
Pm 4) ( 
А. l. 
G. 
E. 
Braces and Reinforcement Hardware 
Key (in ) (in) Holes per Leat Nos Шу Key (n ) (in) Holes per Leat — Wo. ОБ Key (i (in) Holes per Leat М. ay. 
е іп. іп. 0165 per Lea 0. у. е їп. їп. oles per Lea o. y. е їп. їп. oles per Lea 0. ; 
Inside brat Braces Ie races Mean Plates 
inc inc Zinc 
A 3A in Win 1 1WDD4 1 B 1%%#їп 34 in 2 1WDJ4 4 G 2in 5$ in 2 4PB67 1 
A Tin Yin 1 4PB60 1 B 2й0іп % in 3 1WDJ5 4 G 3 in A in 4 1WDG3 1 
А ihin Vin 2 4PB61 1 B 3%in Ain 3 1WDJ6 1 G 4 in 7s in 4 4РВ68 1 
A  2in ¥% in 2 4PB62 1 Double Corner Braces, Zinc G 5in Tin 4 1М004 1 
А 2 in 2 віп 2 1WDD1 1 C Тп 1%in 3 1WDF1 1 G 6 in 1 іп 4 1WDG5 1 
А 2%in % in 2 1WDD5 1 Ü 2in 1in 3 4PE75 1 G 8 in 1 Жіп 4 1WDG6 1 
A 3in 3iin 2 4PB63 1 C 2VWin 1%in 3 4PE76 1 G 10іп 1in 6 1WDG7 1 
A Sin Ain 2 1WDDG — 1 Flat Corner Braces G 121 1Yin 6 1WDG8 1 
A 3in 3in 2 1WDD2 1 D iin 36 in 2 4PE71 1 “Galvanized 
A 4in 75 in 2 4PB64 1 D 2in 36 in 2 4PE72 1 G 2 in 5$ in 2 1WDG9 1 
A 4in 4in 2 1WDD3 1 D 2%іп VATI 2 4PE73 1 G 4 in 75 in 4 1WDH2 1 
A 5 in Tin 3 4PB65 1 D 3in 3/5 in 2 4PE74 1 G Sin Tin 4 1WDH3 1 
A 6in 1 982 in 3 1WDD7 1 D 3%in іп 2 1WDK7 1 G 8 in 1 Vin 4 1WDH4 1 
A 8in 135 in 3 4PB66 1 D 4in A in 2 1WDK8 1 Brass 
A 101 Тиіп 4 1WDD8 1 0 5 in Ain 2 TWDK9 1 G 4 in 275» in 4 TWDH9 4 
“Galvanized D біп Tin 3 1WDL1 1 “Tee Plates, Zinc 
A in Win 1 1WDD9 2 “Galvanized Н 2VWin in 20nStem/3onTop  4PB69 1 
A iin Win 2 1WDE1 2 D 3 in Yin 2 1WDL3 4 H 3 in 3in 2оп 5Ѕіет/З оп Тор 1WDK4 1 
А 2in іп 1 1WDE2 2 D 4in 5% in 2 TWDL4 4 H 4in Тіп 2 оп Ѕїет/З оп Тор 1WDK5 1 
A 2%in zin 2 1WDES3 2 Chair Braces H 5in біп 2оп бїет/3 оп Тор 1WDK6 1 
A 3in 295 in 2 2 Brass Solid Brass Decorative Corner Braces 
A 4in 7$ in 2 1WDES 2 E 1%in Zin 1 1WDL8 4 | 1Ийїї 1Йіп 1 1XMP3 4 
A 5 in Tin 3 1 1 Zinc [ 1 /оіп T7oin 1 4 
A 6 in 1 3% in 3 1WDE7 1 E 1Z7in in 1 TWDL9 4 
А Win  19in 4 1 Antique Bronze 
Brass E 175in Ain 1 ТАОМ 4 
A Tin VATI 1 TWOF4 4 Mounting Braces, Zinc 
A ivin Win 2 1WDF5 2 ҒЫ 2%іп 125 in 6 1WDJ2 4 
in біп ^in in 
A 2%in іп 2 1WDF7 4 
A 3in 3^ in 2 1WDF8 4 
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SECURITY Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Vinyl-Coated Screw-In and Nail-In Hooks 


Thread Load Item Pkg. 
Length Capacity No. Qty. 
‘blak Vin Cote, Load Rated 
Screw In Hook 3%" 1%in 50 Ib. 4ERX8 1 
Screw In Hook 89 194in 50 Ib. 4ERY1 1 
‘ed Vig Coated Not Load Rated 
Nail In Hook 2 1%1п — 4ERX7 10 
F Screw In Hook 27" % in = 4ERW8 10 
G Screw In Hook ЗИ" 136in — 4ERW9 10 
A. 


Light-Duty Screw-In Hooks 


Item Pkg. 
Key Hook Opening L Thread Length Finish No. Qty. 
A looks, Steel 
1947" КУ 1 564 in inc Plated 1WBNS 20 
T TW 256. in Zinc Plated —1WBN8 20 Е 
1" 2" Hin Zinc Plated 1WBN7 20 
“бир Hooks 
Steel 
A 16 5 in Tass 
B үлі Туба" Yin Brass wate 20 п ш 
B Ww 12564" Yin Brass 1WBJ 20 
B V 17% VATI Brass iWBH9 20 SUGATSUNE 
B E 191" Yin Brass 1WBJ3 20 
B ж TA" Ys in Brass 10829 20 ы x 
B y" 292» Vo in Brass 1WBK3 20 
“Wook Bolt, Steel Coat and Garment 
= = ГН А и 10 3 V in inc Plated 1RCE2 1 R k & H k 
loo! Balts wit 1 Hex Nut, Stee! 
Yaz" ! ЕТУ Te in Zinc Plated 4HDV4 10 ac S 00 S 
D "Ter He" s in inc Plated TS 10 i Hook қ | 
ув" T Tin inc Plated 4HDVI 10 No.of Base ook tem 
D үлі Tw 1 іп Zinc Plated 4HDV7 10 koy Hooks Width М W Height Н Finish Brand No. 
К DE 200 ginc Fated 4HDV8 10 na - iN » » 1 m — 
Г в" A in inc Plate 4HDV9 1 1 in d d in в" aintei — 1НЕҮ8 
- m — ia %" 5% in inc Plated 4HDV3 10 г E ЕЛІ 4 4 5 in y tainted — THER 
crew-In Hooks, Stee! 10%їп 10%" 1099 Тіп 19 aintei — 
E i A $4 LM in сига 1WBN4 20 m к ЕМЕДІ 30%" 30” 39i 3% Painted — 1HEZ7 
д" б" & in inc Plate TWBN6G joard-Mounte 
E T Ту" 254 in inc Plated 1WBN9 20 E 3 10 in 3" ЕН Зіп 3%" — Polished Brass — 1XNH7 
“Shoulder Hooks E 3 10 in 3 3 3in 3%” Polished Chrome — — 1XNH8 
F = 59g" Yin Brass 1WBK5 20 E 3 10 in 3 3 3in 3% Satin Nickel = 1XNH9 
F = The" Yin Brass TWBK6 20 F 4 165i 3 3" 3 in 19€ Polished Chrome - 1XNJ2 
E = The, Yin pace 1WBK8 2 Es is 4 165i 3 3 3in 1% Satin Nickel — 1XNJ3 
— 1274" % іп rass TWBK7 00 
F == 2952" Yin Brass 1WBK9 20 G 1 iXWein 1%" iW ihin 1% Zinc Plated == 1HGL4 
“Square Bend Hooks, Steel G 2 2%і 2%  2W 1%in 147 NickelPlated — 1XNF5 
G — 13916" 2564 in inc Plated — 1WBLG 20 G 1 197$in — — Tain 176; Satin Sugatsune — 4CRV2 
= Д САШ inc Plate G Тып — — 2%in 26 Satin Sugatsune — 4CRV3 
G = 2 34 in Zinc Plated 1WBL3 20 G 9H Tain 19 iw 2%in 19 Bright Brass = 4J664 
G — 238 5564 in Zinc Plated 1WBL2 20 G 1 THin 1%" 1W 2%in 1% Plain = 4JG66 
2020 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ПІ. 


SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) TVs 


Healthcare HD TVs пел (іс 


High-definition (HD) televisions for healthcare settings can withstand frequent, heavy use in hospital rooms, 
assisted-care facilities, and similar environments. They typically come with digital rights-management 
(DRM) technology and may be able to integrate with pillow speakers, education content systems, and other 
compatible technology used in patient-care facilities. 


Note: Pro:ldiom is a digital content protection system tailored for the hospitality industry. It allows a central decoder in a hotel or 


facility to decrypt video from a headend or satellite feed and re-encode it for secure delivery to TV sets in each room. SERIES 

HDTV HDTV Item 
Screen Size Resolution VESA Pattern Pro:ldiom HDMI Inputs H w D Brand No. 

14in 1080 400x400 No 1 9 Vs in 13 “іп 2 Vin RCA 45КҮ50 

14 in 1080 = No 1 14 іп 1334 in 1 іп RCA 56XN20 

24 іп 120 75x75 Yes 3 13 Yin 21% in 2 віп LG 481776 

24 in 120 100x100 Yes 3 13 Жіп 21 іп 3in RCA 55KN14 

28in 120 200x200 No 1 15 % іп 25 % in 2% in LG 49AU96 

32 іп 720 200х100 Yes 2 20 % in 31 'A in 2 ys in RCA 22P327 

32 іп 1080 200x200 No 1 17 Yin 28 % in 2 in LG 49AU97 

32in 1080 400x400 Yes 2 17 ^ in 28 “in 2 in LG 53RF59 

43 in 1080 200x200 No 1 22 % in 38 Жіп 2 ^in LG 49AU98 

43 in 1080 200x200 Yes 2 22 % in 38 Yin 3 Vs in RCA 54UD47 

43 in 1080 200x200 No 2 22 % in 38 % in 2 Win LG 54TW82 

55in 2160 (4K) 200х200 Yes 3 28 Жіп 48 36 in 2 ys in RCA 61UX56 

53RF59 

Correctional and Behavioral RGA шесі. 


Health Facility HD TVs 


High-definition (HD) televisions for correctional and behavioral-health facilities are typically tamperproof 

and have a clear body so that guards and staff can check that the TVs aren't being used to hide contraband. 
These TVs are used in prisons, behavioral-health institutions, and similar facilities where inmates or patients 
are at risk of harming themselves or others. 


HDTV HDTV Item 
Screen Size Resolution VESA Pattern Speakers V-Chip H w D No. "m 
13 in 1080 75x75 1 Yes 12 Vin 14% in 2 V5 in 454W07 " x i 
13 in 1080 75x75 0 Yes 12 Yin 14% in 2 V, in 4541109 
15 іп 720 100х100 1 Yes 12 % in 15% in 2 іп 4541108 
15 іп 720 100х100 0 Yes 1236 in 15 іп 2 1^ in 454W10 


Prosumer and Entry Level пел (LG 
Commercial HD TVs 


These commercial high-definition televisions provide longer life in frequent, high-use settings than standard 
consumer TVs. They are suitable for use in a range of commercial settings, such as break rooms. SERIES 


Note: Pro:ldiom is a digital content protection system tailored for the hospitality industry. It allows a central decoder in a hotel or 
facility to decrypt video from a headend or satellite feed and re-encode it for secure delivery to TV sets in each room. 


49AU92 


HDTV HDTV Item 
Screen Size Resolution VESA Pattern Pro:Idiom™ HDMI Inputs H w D Brand No. 
22 in 1080 200x100 No 1 14 in 21in 176 in RCA 49AU92 
28 in 720 — No 2 15 % in 25 % in 3 in RCA 36JH26 
28 in 720 200x100 No 3 15 % in 25 % in 2 in RCA 49AU93 60JU42 
32 in 1080 200x100 No 3 17 Ye in 29% in 3 in RCA 61MP42 
43 in 1080 400x200 No 2 22 % in 39 іп 3 іп RCA 52CW97 
49 in 1080 200x200 No 3 43 % in 43 % in 3 іп RCA 481178 
55in 1920х1080 400x200 No 3 31 in 49 % in 9 in RCA 60JU40 
55in 3840х2160 200x200 = 3 30 Yin 48 % in 11 іп LG 60JU42 


Hospitality HD TVs пел (LG 


Hospitality high-definition (HD) televisions can withstand frequent, heavy use in hotel rooms and similar 


hospitality settings. They typically come with digital rights- management (DRM) technology and require a a 
compatible setup for installation. ET s > 
Note: Pro:Idiom is a digital content protection system tailored for the hospitality industry. It allows a central decoder in a hotel or Parm Eresh 
facility to decrypt video from a headend or satellite feed and re-encode it for secure delivery to TV sets in each room. Bree tot asi е: 

HDTV HDTV Item - - 
Screen Size Resolution VESA Pattern Pro:Idiom HDMI Inputs H w D Brand No. 

22 in 1080 200x100 No 1 14 vs in 21 in 1 іп RCA 49AU92 T 

28in 720 200x100 No 3 15 іп 25 Vi in 2 in RCA 49AU93 54TW78 

32 іп 1080 200x200 Yes 3 17 % іп 28 7 in 2 ^in LG 54TW78 

32in 1080 100x100 Yes 3 17 Yin 28 іп 2in RCA 61MP43 

40 in 1080 200x200 Yes 3 21 %in 36 % іп 3 5 in RCA 60UP04 

43 in 1080 200x200 No 2 22 % in 38 % in 2 Win LG 54TW82 

43 in 1080 200x200 Yes 3 22 % in 38 % in 2 Win LG 54TW83 

43 in 1080 200x200 Yes 3 22 % in 38 % in 2 Ys in LG 54TW84 

43 in 2160 (4K) 400х200 Yes 3 22 % in 38 Yin 3 V» in RCA 600Р05 

49 іп 2160 (4K) 400х200 Yes 3 25 % in 43 іп 3 іп RCA 60UP06 

55in 2160 (4K) 400х200 Yes 3 30 % in 49 1⁄4 in 3 іп RCA 61MP45 

55 іп 2160 (4K) 300х300 Yes 3 30% in 49 in 11 іп LG 60NN32 

65 in 2160 (4K) 400х400 Yes 3 35 % in 57 % in 3 V» in RCA 61MP44 

75 іп 2160 (4K) 600:400 Yes 3 38 s in 66 % іп 3 V» in RCA 61UX57 

85 in 2160 (4K) 800х400 Yes 3 44 іп 76 Yin 3 s in RCA 61UX58 


61MP43 
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SECURITY 
Outdoor TVs, Remotes & Accessories 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Outdoor TVs peerless: 


UltraView UHD models provide an all-season outdoor viewing experience. Come equipped with 
a high TNI panel, allowing sunlight readability without the risk of blackout. DC power ports 
provide power for small video equipment. Xtreme Outdoor Daylight Readable Display TV has a 
weatherproof design, providing protection against harsh outdoor elements. Soundbar system is 
easy to set-up and features Bluetooth connectivity. Built-in amplifier delivers high-quality audio 


460J63 


460J67 


30F328 


Description 


Healthcare Clean Remote Control for TVs with Cable Boxes 
Healthcare Clean Remote Control for TVs, Large Button 


Television Remote Control 
Master Remote Control 
Guest Remote Control 
Learning Universal Remote 


Universal TV Remote 


Universal TV Remote 


Universal Clean Remote Control, One Touch Set Up 
Universal Clean Remote Control with Pay-Per-View Buttons 


2022 GRAINGER. 


ETL! 


performance power. 
HDTV 


HDTV HDTV SmartTV Item 
Screen Size Resolution Brightness Compatible VESA Pattern H Ww D No. 
UltraView UHD Outdoor TV 

49 in 2160 (4K 500 No 400x200 30% in 49 in 835 in 460J63 

460J66 55in 2160 (4K 500 No 400x300 34 %іп  55%in 8%іп 460564 

65 in 2160 (4K) 500 No 400x400 39 віп 64 in 8% in 460J65 
Xtreme Outdoor Daylight Readable Display 

49 in 1080 700 No 600x400 30%in 49%in 10 %in 460J66 

Watt Sensitivity Impedance Frequency Overall Overall Item 
Type (RMS) (dB) (ohms) Response H (in.) W (in.) No. 
Soundbar System 
Waterproof, Wireless — 80 W 106 dB 8 ohm 50Hzto20kHz 3%іп 63A in 460J67 


MASTER 


к 
CLEA? 
пел 


- =L 
BRIGHT STAR f 


Thee name m eset 


TV Remotes 


Offer optional screw for battery cover 

and require 2 AA batteries (not included). 
Clean Remotes are for use with all brands 
of hospitality, healthcare, and residential 
televisions. 1-touch setup, no program- 
ming codes needed, easy clean and 
spillproof design is clinically tested 99% 
cleaner than other remotes. Brightstar 
remotes are durable and preset for the 
leading TV brands and easily program- 


36C785 6KJC4 mable for all others. 
Mfr. Item 
For Use With Type Brand Model No. 
АІ Commercial and Residential Televisionss Plus Most Cable Boxes Clean Room Clean Remote (БІН 30Ғ328 
All Commercial and Residential Televisionss Large Button Clean Remote — CR2BB — 30F329 
All Commercial and Residential Televisionss Plus Most Cable Boxes Spi proof Clean Remote CR3BCB 3501/86 
22P325, 22P326, 22P327, 22P328, 22P329, 22P330, 22P331, 22P332 І RCA 360785 360785 
22P325, 22P326, 22P327, 22P328, 22P329, 22P330, 22P331, 22P332 IR RCA 360786 360786 
(2) AAA Batteries, Televisions IR RCA 38W766 38W766 
Any Brand Of Televisions IR RCA Rum 5CFVO 
All Television Brands, GE, Hisense, LG, Magnavox, Panasonic Hospitality and А 
and Vizio, Philips, Preset for Samsung, RCA, Zenith Healthcare Brightstar 01000 6К104 
All Commercial and Residential Televisions TV Only, Spillproof Clean Remote CR1 6KJC5 
Any Brand Television and LodgeNet(R), OnCommand(R), Sonifi(R) Systems түтөгөн, Clean Remote СА2М 6.004 
Wall Mounts - Heavy-duty commercial-grade LCD wall Healthcare TV Jumper Cables - Connect J Model 
mounts provide safety and security by requiring tool/bolt Commercial TVs to existing wall plates. 
removal to take the TV off the wall. 
Load 
Cap. Mfr. Item 
Description For Use With VESA Pattern H w D (Ib.) Model No. 
Wall Mounts SOT ORT 
и ру in TV, 26 in TV, " 1 ' 
Flat Panel Tilt Mount with Pivot 32 in TV, 42 in TV 75x15/100x100/200x200 9' 11%" 31946 551b СТМ-0200 5CFV2 
Flat Panel Tilt Mount, Single Arm 2211 I^ 280 TV,  75x75/100x100/200x100/200x200 81% 81% 9%) 551b СТМ-1200 SCFV3 
Flat Panel Tilt Mount, 22 in TV, 26 in TV, " " М 
Double Arm gnN 42 тту 50x50/75x75/100x100/200x200 12352" 12" 3%" 551 CTM2200 5СЕМ4 
қ in TV, 26 in TV, x қ " 
Flat Panel Tilt Mount 32 in TV, 42 in TV 50x50/75x75/100x100/200x200 59» 55/4 2382" 501b JM1000 X 5CFV5 
Flat Panel Tilt Mount 22 in TV. 26 in TV, 50х50/75х75/100х100/200х200 854 8297 23 801b ЈМ2000  5CFV6 


Healthcare TV Jumper Cable 


32 in TV, 42 in TV 


YA To 6 Pin RCA J Model Televisions — — 3n RCAJ-36-146 5CFV7 
YA To 5 Pin RCA J Model Televisions — -- in RCAJ-36-145 5CFV8 
Ya To VA RCA J Model Televisions — -- Jin RCAJ-36-1414 5CFV9 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Video Mounts & Stands 


Mounts only; 
AV equipment 


peerless: sau VMP not included 


VIDEO MOUNT PRODUCTS 


Video Display, TV Mounts, and Stands 


Video mounting systems are a space-saving alternative to stands, shelving, and consoles. Include mounting hardware. 
Paramount series models are designed for versatility and easy installation on a wide variety of video display applications. 
SmartMount series models have premium-grade flat-panel mounts with flat, tilt, pivot, and articulating options for commercial 
applications. High-end video displays and labor-saving features for the professional installer. 

Trade Tilting Max. Load Mfr. Item 


For Use With Name VESA Pattern Angle Extension Cap. Brand Model No. 
Wall Mount, Flat 


10" to 29 in Screens SmartMoun 75x75/100x100 — = 80 Ib Peerless SF630 3XVY9 
22" to 40 in Screens SmartMount — 75x75/100x100/200x100/200x200 = = 115 Ib Peerless SF632 3XVZ1 
37"to 85 in Screens — — — = 200 Ib — 33J841 33J841 
39 іп" to 75 in Screens — SmartMoun 600x400 = = 150 Ib Peerless PF650 3YLZ6 
TV Mounts TV Wall Mount — — 0 in 110 Ib STANLEY TLS-210S 45PF72 
Wall Mount, Tilt 
10" to 30 in Screens — — rid — 60 Ib — 33J830 33J830 
18872 Screen = = ER = — Уй Mount — Ds.gp 180874 
32" to 40 in Screens SmartMoun 400x300 = +15/-5 in 150 Ib Peerless PT640 3YMA1 
32" to 50 in Screens SmartMoun 458x405 = +15/-5 in 150 Ib Peerless ST640 1HA95 
39" to 75 in Screens SmartMoun 600x400 = +15/-5 in 150 Ib Peerless PT650 3YMA2 
39" їо 75 іп Screen TV SmartMoun 600x400 15° 2%to5%in 175 |b Peerless ST650P 38X964 
39" to 80 in Screens SmartMoun 800x400 = +15/-5 in 200 Ib Peerless ST660 1HA97 
2910 +157 Video Mount 
42 іп" to 90 in Screens — — (Lockable 5° — 180 Ib FP-LDSB 186872 
Increments) Products 

TV Mounts TV Wall Mount — 10* біп 65 Ib STANLEY  TMS-DS1113T 45РҒ69 
Wall Mount, Articulating 

10" to 29 in Screens SmartMoun 75х75/100х100 +90° +/-35 іп 2510 Peerless PA730 ЗҮМАб 
10" їо 32 іп Ѕсгеепѕ — — 15° 10 ^ in 45 Ib — 33J828 33J828 
22" to 40 in Screens SmartMoun 100x100/200x100/200x200 180° +15/-5 in 80 Ib Peerless SA740P 2ZA84 
22" to 40 in Screens SmartMoun 100x100/200x100/200x200 +90° +15/-5 in 80 Ib Peerless PA740 3YMA7 
46" to 90 in Screens SmartMoun 200x100 to 800x400 277° +15/-5 іп 150 Ib Peerless SA771PU 3XWAS 
Ceiling Mount 

13" to 29 in Screens SmartMoun 75х75/100х100 360° +20/-5 іп 4010 Peerless LCC36-C 3XWA8 
13" to 29 in Screens SmartMoun 75х75/100х100 360° +20/-5 іп 40 Ib Peerless LCC18C 2ZA92 33J832 
Flat Panel TV Stands 

32" to 75 in Screens SmartMoun 200x200 to 600x400 -2/0/+6° 45/-2 in — Peerless SR560M 3XWC6 
Desktop Mount 

10" to 30 in Screens — — 15° 10 “іп 35 16 — 33J832 33J832 
TV Enclosure 

22 in' to 32 in Screens — 100x100/200x100/200x200 +15/-5° 4 2564 in 125 Ib Peerless | K62232-S-GRO1 45AK73 
42 in" to 55 in Screens = 400x400 +15/-5° 5 95 in 150 Ib Peerless K64255-S-GRO1 45АК72 3XWA8 


Mounts only; 


peerless: STANLEY. VMP ee eed. 


VIDEO MOUNT PRODUCTS 


Video Component Mounts and Shelving 


Load Swivel Mfr. Item 
Description For Use With Color Сар. (Ib.) Angle (°) Brand Model No. 

Projector Mounts and Enclosures 

LCD TV Mount All Projectors Black 40 Ib 360 — 33J827 33J827 

Ceiling Projector Mount Projectors up to 50 Ib Black 50 Ib 360 Peerless PRG-UNV — 3XWC2 

Projector Mount Multimedia Projectors Black 25 360 Peerless PRS-UNV 38Х965 
Speaker Mounts 

Wall and Ceiling Bookshelf Style Speakers, Mini 

Speaker Mount Speakers, Satellite Speakers Black 20 Ib 120 Peerless SPK811 1HB10 

Wall/Ceiling Speaker Mount TV Mounts Black 8 lb 0 STANLEY ASB-25 45PF80 
Equipment Shelves 

Component Shelf AN Equipment Black 100 Ib 0 Peerless PS200 38X963 
Digital Signage Computer/Component Holder Я 

Computer/Component Holder Digital Signage Holder Black 25 Ib — vican мош DS-CH 186873 
Equipment Rack and Shelves E 

Flat Panel Mount Flat Panel Monitor Black 5016 — Video Mount ER-LcDi017 180871 

19" AV Equipment Rack, 48'H TRU ack Equ pment Black 400 — 1980 Мош ER-148 180875 

8 Receiver Rack Shelf 19 in Equipment Racks Black 50 — 1980 Mount Ер.ваѕд 180876 

i 18C887 

Vented Rack Shelf, 2-Space 19 in Equipment Racks Black 50 — УФоМоші ERs2uv 180887 

Vented Rack Shelf, 1-Space 19 in Equipment Racks Black 50 — Video Mount ER-S1UV 186888 
Suspended Ceiling Mount Accessories 

Suspended Ceiling 18C875 

Plate Includes Support Projector Mount White 60 Ib 0 Peerless — CMJ500R1 38X962 

Cables and Hardware - ГД 
Wall Mount Equipment Shelf . 
Wall Mount Equipment Shelf TV Mounts Black 17 Ib 0 STANLEY AS-100 45PF78 қ z 
ауа Mount Equipment Shelf TV Mounts Black 13 Ib 0 STANLEY ADS-200 45РЕ79 \ 

traps © 
Universal TV Strap TV Mounts Chrome 016 0 STANLEY ASR-001 X 45PF82 E 
Safety Straps TV Mounts Chrome — Olb 0 STANLEY ASR-NO2  45PF83 38X962 
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SECURITY 
Two Way Radios 


23Y699 


29WJ56 


Band Output Inside Range No. of 
Type Watts (sq. ft.) 
EVX-S24 Series 


22NL44 


Selectable 


Channels Frequency Frequencies 


HF 403 to 
U 5W 400,000 sq 256 470 МН: No 
HF 0 
U 3W 400,000 sq 256 470 MHz No 
Business, RDX Series 
HF 438 to 
U 4W  350,000sq 10 470 MHz Yes 
HF 438 to 
U 4W 350,000 sq 16 470 Мн: Yes 
F 0 
VH 5W 300,000 sq 10 174 MHz Yes 
Business, RM Series 
HF 450 to 
U 2W 250,000 sq 4 470 MHz Yes 
HF 450 to 
U 2W 250,000 sq 8 470 MHz Yes 
HF 2W 250,000sqft 8 45010 99 
T , 470 MHz 
Business, RMM Series 
F 150 to 
VH 2W 220,000 sq 8 160 MHz Yes 
= 151 to 
VH 2W 220,000 sq 5 155 MHz Yes 
Light-Duty, CLS Series 450 
F 0 
UH 1W 200,000 sq 1 470 MHz 56 
E 450 to 
UH 1W 200,000 sq 4 470 MHz 56 


29WJ59 
10K218 


Q 


MOTOROLA 
SOLUTIONS 


Analog 


38 
38 


39+ 
Programmab| 

39+ 
Programmab| 

39+ 
Programmab| 


39-6 
Programmab| 

39+ 6 
Programmab| 

39-6 
Programmab| 


39+ 6 
Programmab| 
39+ 6 
Programmab| 


38 
38 


Two Way Radio Accessories 


Description 

Audio Accessories 

Earpiece, Nonadjustable with PTT 
CPS Programming Cable 

Cloning Cable Kit 

Batteries and Covers 
High-Capacity Battery 
High-Capacity Battery Door Kit 
Standard-Capacity Battery 
Chargers 

Multi Unit Charger 

Carry Accessories 

Holster 

Magnetic Holster 

Repeater 


2024 GRAINGER. 


ШТ 


Mfr. No. RMM2050, RMU2040, RMU2043, RMU2080, RMU2080D, RMV2080 
Mfr. No. RMM2050, RMU2040, RMU2043, RMU2080, RMU2080D, RMV2080 


Find even MORE on Grainger.com? 


29WJ53 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Two Way Business Radios 


All radios include battery, 
belt clip, single-unit 

drop-in charging tray, and 
transformer. For additional 
accessories, see page 2031. 


BUSINESS, RDX SERIES 
= FCC License required 
= Narrowband compliant 
= Durable analog radios 
Е provide clear audio 
quality and expanded 
frequency capability 
М = Operate on 89 UHF and 27 
VHF business frequencies; 
up to 213 codes to 
ensure clear signal 


15X822 


For Use With 
Motorola CLP Series Radios 


БЕРА8, 5EDA9 


15X820 and 15X821 Motorola CLP Series Radios 


5EDA8, 5EDA9 


15X820 and 15X821 Motorola CLP Series Radios 
15X820 and 15X821 Motorola CLP Series Radios 


Motorola CLP Radio Series 
2HNA, 2HNA8 


= Allow for programmable 
frequencies to be added 
later; high-power models 
can be programmed to 
function with repeaters 

= Programming Cable 29WJ59 
required to program radio 
on licensed frequencies and 
to access programmable 
features, sold separately 
on page 2024, 2031 


BUSINESS, RM SERIES 

= FCC License required 

= 12.5 kHz narrowband 

= Designate 16 
prerecorded channels 

= Up to 20 floors 
communication coverage 


pum 
M 


© 


MOTOROLA 
SOLUTIONS 


BUSINESS, RMM SERIES 

= Operate on license-free 
VHF MURS frequencies 

= Programming Cable 
29WJ59 required to 
access programmable 
features, sold separately 
on page 2031 


LIGHT-DUTY, CLS SERIES 

= FCC License required 

= Narrowband compliant 

= Operate on 56 UHF 
business frequencies; 
up to 121 codes to 
ensure clear signal 

= Lightweight and compact 


Programmable/ 


15X823 


Battery Display IP Repeater Mfr. Item 
Digital Codes Type Battery Life Type Std. Rating Capable Model No. 
121 Li-lon — 12hr LCD — MIL-STD-810C,D,F,G. IP67 Е/Х5524-56-3 463W20 
EVX-824-G6-3 
121 Li-lon — 12hr LCD — MIL-STD-810C, D, E.G. 1Р67 - eo 46321 
e Programmable Llon 18hr Мо Display MIL-STD-8100,D,E,F 1Р55 Yes RDU4100 23/699 
e Programmable Llon — !8hr LCD — MIL-STD-810C, D, E,F IP55 Yes RDUA160D — 23Y701 
b programable Li-lon 18hr No Display MIL-STD-810 C, D, E,F IP55 Yes RDV5100 23Ү698 
e Programmable Lon 12to15hr No Display МІС8Т0410 |р мо RMU2040 29М153 
e Programmable Lion 121015 hr No Display МІ-8Т0410. |р мо RMU2080  29WJ54 
ТҮ Lon 12to15hr 100 MILSTDSIU ры м RMU2080D 294055 
e Programmable Lon 121015 hr No Display MILSTD:810 р мо RMV2080  29WJ56 
e Programmable Lon 121015 hr No Display МІ-5Т0410 |р мо RMM2050 —29WJ57 
83 Li-lon 126hr 100 MIL-STD-810F — — No С151110 22М144 
83 Li-lon 126hr 100 MIL-STD-810F — — No CLS1410 22М145 


15X825 
10K217 

Mfr. Item 

Model No. 
HKLN4455F 10K218 
HKKN4027A 29WJ59 
HKKN4028A 29WJ60 
HKLN4013ASP01 5ECZ9 
HKLN4440B 15X822 
HKNN4014B 5ECZ8 
HKPN4007D 15X823 
HKLN4438B 15X825 
HKLN4433A 10K217 
RPU2160BRAAA ATXP2 
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SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Two Way Radios 
45EC20 46AX76 
© бум. DLAND 
MOTOROLA 
SOLUTIONS ш ш 
„ : Biztalk Radio 
Digital Two Way Business Radios Designed for the rigors of the jobsite, this system fits the needs for any size 
» Narrowband compliant Designed with a cloning feature that business, with an emphasis on simplicity and cost effectiveness. Easy-to- 
= 900 MHz ISM FHSS easily transfers information to addi- program and ready-to-use, right out of the box. 
= Li-ion battery provides up tional radios. Polycarbonate housing Output Battery Mfr. Item 
i i НТ imi i _ Band Type Watts Type Model No. 
to 14 hr. of service contains built-in antimicrobial proper Portable Two Way Radio 
= 4.2 oz. with battery ties that inhibit the growth of bacteria UHF 2W Li-lon BR200 46AX76 
1W radios feature programming soft- апа mold on radio surfaces. 45ЕС20 к | Mfr. Item 
ware that provides easy configuration has 2 channels, and 45ЕС21 has 6 necessaries 08001009" For Use With Model No. 
of features, frequencies, and codes. channels. Cable Mfr. BRB20 BAT 46AX77 
Over-the-Ear Headset Mfr. BR200 BA2 46AX78 
No. of Battery Display Mfr. Item Tactical Headset Mfr. BR200 BA3 46AX79 
Rc uz o x ME S T EE EE 
Б A r. т, attery Battery Рас r. 
6 ISM 900 MHz Li-lon No Display —prmiooo — 45EC21 Multi Unit Charger + Mfr. BR200 BGC200 46AX82 


54HDO1 54GY87 


MOTOTRBO Mobile Two Way Radios cuc 


Radios can operate in digital and analog modes concurrently so they fit seamlessly into your existing 
communication system, allowing you to migrate to digital at your own pace. Rated IP54 (splashproof, 
virtually dustproof), so they can be used even in harsh environments. Radios include microphone, 
mounting bracket, and power cable. 

Digital radios offer a clear, high-contrast alphanumeric display. View information such as caller ID, 
channel number and contacts. They are programmed with the basic privacy function to keep conver- 
sations more secure and have transmit interrupt capability (decode only) to enable a user to deliver 
critical communication exactly when and where it's needed. Offer 121 digital codes. 

Analog models have a simpler numeric display and fewer channels. All radios are programmable 
with external channel select, waterproof, and have 38 analog codes. 


56CY53 


No.of Band Output Mfr. Item 
Features Channels Type — Frequency Watts Model No. 
CM200d 

Handheld Portable Digital Conventional, Basic Privacy, Dual 16 VHF 13610174 MHz 25 W СМ2009 AAMO1JNCQJA1 54Н001 

Capacity Direct Mode, Dual Priority Scan, 16 МНЕ 136to174 MHz 45W СМ2009 AAMO1JQC9JA1 54HD02 

Two Wa Radios Optional for Analog Models, Remote Monitor, 16 ОНЕ 403to470 MHz 25W CM200d ААМ010МС9/А1 54HD03 

у Bl v КАШ ЕИ P 

in i " i Я in- nalog, Audio Ini icator Tones, usy 0 r4 

lga for basic Job Site applications LIE plant repeater Channel Lockout, Quick Call II Call Alert/ 16 VHF 13610174 MHz 45W CM200d AAMO1JQC9JC1 54HC97 
systems and selective signaling applications. Certified Selective Call, Time-Out Timer, VOX 
il- i inei Analog, Audio Indicator Tones, Busy 

to Mil-Standard 810F and IP65 rating. Radios include Channel Lockout, Quick Call 1" Gall Alert/ 16 UHF 403 ї0 470 МН? 25W CM200d AAMO1QNC9JC1 54HC98 
audio accessory jack, 1800mAH Li-lon battery, flex Selective Call, Time-Out Timer, VOX 
lan-ant " Ж i Analog, Audio Indicator Tones, Busy 

antenna, spring-action belt clip, 3-hour charging stand, Channel Lockout, Quick Call II Call Alert/ 16 ИНЕ 40910470 MHz 40W CM200d AAMO1QPC9JC1 54HC99 
110-220VAC adaptor, and 1 year warranty. For audio с Selective Call, Time-Out Timer, VOX 

; ; 300d 

accessories, see Grainger.com Digital Conventional, Basic Privacy, Dual 99 VHE 1910174 MHz 25W CM300d AAMOIJNHOJAI 54бү@1 

i j apacity Direct Mode, Dual Priority Scan, 99 VHF 136 їо 174 MHz 45W CM300d AAMO1JQH9JA1 54GY92 

LP Te ААА ні ee. Me) Mo Optional for Analog Models, Remote Monitor, — 99 ИНЕ 403 to 470 MHz 25 W CM300d ААМОЧОМНОЈАТ 54GY93 

VHF - Standard for Digital Models, Transmit Interrupt 99 ПНЕ 403 їо 470 MHz 40W CM300d AAMO1QPH9JA1 54GY94 

20 MURS 5 No NT-152M 56CY54 Albo Audio ‘indicator Tones: Bus 99 VHF 13610174 MHz 25 W_CM300d AAMOTJNHOJCi 54GY87 

VHF 29 LCD —wr-174 56CY52 Channo Lockout, Quick Call I Gall Alert 99 VHF 12610 174 MHz 45W CM300d ААМ01./0Н9.01 54GY88 

255 UHF 107 Yes NT470 56CY53 Selective Call, Time-Out Timer, VOX 99 UHF 403to 470 MHz 25 W CM300d AAMO1QNH9JC1 54GY89 

, р 39 ИНЕ 40310 470 MHz 40 W CM300d ААМОТОРНОЈСТ 54690 


Sign іп їо Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2025 


SECURITY Scan. Order. Done. == 
Two Way Radios Details on page A1. 


Q EVX-S24 Series MAG ONE BPR 40 Series CP185 Series CP200D Series SL300 Series 
peior 463W20 45CA54 45CA71 45CA56 54HC94 
Commercial Portable Two Way Radios 
» Li-lon battery type capability or use the Talkaround feature, which enables communication even 
All include an antenna, battery, belt clip and charger. when a repeater is not being used. The programmable buttons enable easy, one- 
EVX-S24—Programmable 12.5/20/25 kHz channel spacing. High contrast touch access for up to 10 user-selected features. mE | 
display. Have multiple soft keys for features such as encryption mode, which CP200D and SL300—Powerful, versatile radios combine reliable 2-way radio 
scrambles the audio signal to prevent eavesdropping. Priority Scan mode allows functionality. Push-to-talk button delivers crisp, clear audio, penetrating even 
listening to multiple channels at once with precedence on the main channel. in extremely noisy environments. Essential feature includes the ability to inter- 
Units come with 2-tone encode and decode, which allows sending/receiving of rupt a transmission to prioritize emergency communications and selectable 
2-tone pages. Include programming, battery, belt clip, whip antenna, and side frequencies. Deliver increased coverage while maintaining a 40% longer battery 
cover. life. 54HC92 to 54HC95 feature radio check, remote monitor, scan/dual priority, 
CP100D—Offer analog/digital voice communications and dual-capacity direct тег, and voice announcement. 
mode. Have transmit interrupt capability (decode only) to enable a user to deliver мо. ог Band Output Display Mir. Item 
critical communication. Convenient pre-programmed text messaging is avail- Channels "d Frequency Майн: Туре Model No. 
able. Also include a battery indicator, brightness (display only), channel scan, 256 (ІНЕ 403t0470MHz 5W LCD EVX-824-G6-3 BLACK  463W20 
high/low power, keypad lock (display only), monitor/permanent monitor function, "c = uii 403 to 470 MHz ЗМ LCD — EVX-S24-G6-3 YELLOW 463М/21 
nuisance channel delete, one touch access, repeater/talkaround feature, tones & 16 VHF 13610174 MHz 5W No Display AANE DES шад 

i i i 16 UHF 40310480 MHz 4W  NoDisply _ AAH87YDCQJA2AN 61CU07 
alerts on/off, voice announcement, voice activated (VOX) on/off. | | ҮЧҮН БҮ roe ART IDHGTROAN БД 
MAG ONE BPR 40—Small and lightweight design is only 4.21 іп high. Weighs mi is al = ae 0480MHz 4W LCD AAH87YDH9JA2AN 61CU09 
: тте е eries 
just 9.5 oz with Li-ion battery and 11.08 oz with NiMH battery. Squelch levels 8 VHF 15010174MHz  5W No Display BPR40 AAH84KDS8AA1 — 45CA62 
help minimize interference from undesired weak signals and boost weak & аг d 0 2 МЕ 4w fia Disp ay Eu pu dE n: 

i * п НЕ 0 7 o Display 
signals. Two programmable buttons give easy access to favorite features, | 16 UHF 45010 470 MHz 4 W — No Display BPR40 AAHB4RCIBAATABCAT3 
program up to four settings. Include a radio status and battery indicator, Tricolor 25 n Жан АЕ ЫШ EDEN 

В SENE HF 0 Hz acklit 

LED, large textured Push-to-Talk button, single priority scan, and large rotary 16 UHF 40310 470 MHz 4 W LCD CP185 AAHOGRDFBAA7 456471 
selector. Rugged, die-cast chassis and polycarbonate housing provides added CP200D Series 

rotection 16 VHF 13610174МН2 5W No Display СР2000 AAHO1JDCOJA2 ^ 45CA58 
p : . . "EN | . M 16 VHF 13610174MHz 5W  NoDisplay CP200D AAHO1JDC9JC2 ^ 45CA67 
CP185—Enhance your privacy with built-in simple voice scrambling and utilize 18 U HE 403 0470 MHz PU No Disp ay 05200 Pa eet Ed 
the Remote Inhibit feature, using MDC1200 Signaling, for deactivation of lost SL300 Series рау 
ог stolen radios. Compact and lightweight to fit in the palm of your hand. Voice 5 UH d 138 a iG Miz d w LER EE гаа ЕДЕН 
activated (VOX) ready for hands-free communication lets users focus on the job 99 — VHF 13610174 MHz 3W LED SL300 AAHBBJCPOJA? — 54HC93 
at hand improving safety and efficiency. Increase your coverage with repeater 99 UHF 403 to 470 MHz 3 W LED 51300 AAH88QCPCIJA2 54Н095 


GRAINGER CATALOGS 
Are Digital Too! 


* Choose From Our Library of Industry-Specific Catalogs 
* Browse, Download or Share Pages 

* Add Items to Your Cart and Check Out When Ready 

* Browse now at grainger.com/catalogonline 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Two Way Radios 


RCL 


118.00 136.975 "=" 


40XA12 481248 


55KD84 


45MK40 


© 
ICOM STANDARD HORIZON 


Mobile Two Way General, 
Aviation and Marine Radios 


These two way radios are rugged and durable with specific 
models for aviation, marine and commercial users. 


No. of Battery Output Battery Band Mfr. Item 

е Description Channels Frequency Life Watts Type Type Model Brand No. 
ПЕШІ 

Mobile- Panel Mount 20 118 to 136.98 MHz — 8W — VHF A220 com 45MK40 
Mobile - Bracket Mount 20 118 to 136.98 MHz — 88W — VHF A220M com 45MK41 
Mobile - Desktop 20 118 to 136.98 MHz — ôW = VHF A220B com 45MK42 
Portable - Handheld 200 118 to 137 MHz 171: 6W Li-Ion ҮНЕ A16 41 USA com 55АА12 
(0180 e - Handheld 300 108.000 to 136.992 MHz 10hr 6W 2,350 mAh Li-lon VHF — A25N 46 USA com 460R94 

eneral 

Portable - Handheld 16 136 to 174 MHz 20hr 5W Li-lon VHF F3001 51 RC USA com 40XA11 
Portable - Handheld 16 136 to 174 MHz 14hr 5W Li-lon VHF Е1000 82 USA com 547080 
Portable - Handheld 16 450 to 512 MHz 14hr 4W Li-lon ОНЕ __Р2000 88 USA com 547081 
Portable - Handheld 16 450 to 512 MHz 20hr 4W Li-lon UHF X F400181 RC com 40XA12 
Portable - Handheld 100 136 to 174 MHz 14hr 5W Li-lon VHF M85 com 492F62 
Marine 

Portable - Handheld Т 156.300 to 156.875 MHz — 2W NiCad VHF — GM1600 21K com 40XA51 
Floating Ultracompact with Strobe - Handheld 10 156.025 to 157.425 MHz 10hr 5W Li-lon VHF HX300 Standard Horizon 18F511 
Submersible with LMR Channels - Handheld 40 156 to 163.275 MHz (Marine Band); 137 MHz - 174 MHz (LMR) 17hr 5W Li-lon VHF HX400 Standard Horizon 18F512 
Submersible, Intrinsically Safe - Handheld 40  156t0 163.275 MHz (Marine Вапа); 137 MHz - 174 MHz (LMR) 20hr 5W Li-lon VHF НХ40015 Standard Horizon 18F513 
Portable - Handheld 88 156.025 to 157.425 MHz, 156.025 to 163.275 MHz 11hr 5W 1,500 mAh Li-lon VHF M25 GRAY com 48ЕТ60 
Submersible - Handheld 88 RX 156.025 to 157.425 MHz, TX 156.025 їо 163.275 MHz 18hr 6W Li-Ion VHF M7361 USA com 40XA17 
Submersible - Handheld 88 RX 156.025 to 157.425 MHz, TX 156.025 to 163.275 MHz 18hr 6W Li-lon VHF M73 PLUS 71 USA com 40XA22 
Portable - Handheld 1,065 134 to 174 MHz, 156.025 to 163.275 MHz 10 hr 5W 1,600 mAh Li-Ion VHF HX380 Standard Horizon 481249 
Mobile - Desktop 1,065 156 to 163 MHz — 25W — VHF GX6000 Standard Horizon 481252 
Portable - Handheld 1,065 156.025 to 157.425 MHz, 156.050 to 163.275 MHz 10 hr 6W 1,800 mAh Li-lon VHF HX210 Standard Horizon 481248 
Portable - Handheld 1,065 156.025 to 161.600 MHz, 156.050 to 163.275 MHz 10hr 6W Med VHF HX40 Standard Horizon 481251 
ub e - Handheld 1,065 406.100 to 470.000 MHz 10hr 5W 2,300 mAh Li-lon UHF HX407 Standard Horizon 481750 
о Way 
Portable - Handheld 128 450 to 512 MHz Зуг 4W Li-lon UHF Ғ20005 89 USA Icom America 55KD84 


31FM85 


45CE59 


@ л=м» Uniden? «^ § Cobra’ 


SOLUTIONS 


Consumer GMRS Two Way Radios 


» All radios sold in pairs 

These palm-sized walkie-talkies slide into a jacket pocket or clip onto your belt or backpack. They are ideal 
for use on campgrounds, playgrounds, ski slopes, hiking trails, and boats. Additional features: 49EG65 has 
an emergency alert, 49VZ83 has an LED flashlight, and 33UG10 offers direct call. For information on what all 
models include, go to Grainger.com. 


Outdoor 
Output | Range Battery Privacy | NOAA Submersible Mfr. Item 
Watts | (Miles) Type Color Codes (Channels Waterproof, Floating Brand Model No. 
Consumer 2-Way Radios 
2W 24 mi NiMH Blaci e Midland LXT500VP3 31FM85 
1t05 — Li-lon Black e e Uniden MHS75 480М06 
2W 35 mi NiMH or (3) AA Black, Green e e e Motorola 1465 45CE59 
05W — NiMH or Alkaline Gray e e Motorola T200TP — 49EG61 
0.5 W = NiMH or Alkaline | Red, White | e e Motorola 1260 49EG62 49V278 
0.5 W = NiMH or Alkaline Red, White e e Motorola T260TP 49Е663 
0.5 W — NiMH or Alkaline Green e e e e Motorola Т605 49EG65 
0.5 W — NiMH or Alkaline Gray e Motorola 17200 49EG60 
0.5 W == Alkaline Blue e Motorola T100 49EG58 
15W | 38mi Rechargeable NiMH Blac! e ө ө Midland —T71VP3 491280 
15W 38 mi Rechargeable NiMH Blac! e Midland — T77VP5 — 49VZ82 
05W | 28mi Rechargeable NiMH — Black, Orange, € e Midland —T51VP3 — 49VZ78 
05W 20 mi 3 AAA (Not Included) Black e e e Midland T10 49VZ76 
05W | 26 mi echargeable NiMH | Black, Red e ө ө Midland _ T31VP 149/777 
05W 26 mi Rechargeable NiMH Black, Red e e e Midland — EXS7VP 491283 
05W 16 mi ААА NiMH Rechargeable Blac! Cobra ACXT145 330610 
1W 23 mi | AA NiMH Rechargeable Blac! e e Cobra АСХТЗА5 330615 33UG10 
Item 
Description For Use With Brand No. 
Accessories 
Remote Speaker Microphone Me TU 425067, Motorola 4PKN8 
Headset with Swivel Boom Microphone FRS/GMRS Radios Motorola 4PKN9 
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SECURITY 


Two Way Radio Accessories 


MOTOROLA 
SOLUTIONS 


Business and Mission-Critical Tier Radio Accessories 


Description 
Audio Accessories 
Remote Speaker Microphone 
Remote Speaker Microphone 
Windporting Remote Speaker Microp! 
Windporting Remote Speaker Microp 
Windporting Remote Speaker Microp! 


IMPRES Windporting Remote Speaker 


Microphone with Earjack 


hone, IP56 
hone with Earjack 
hone, IP57 


Temple Transducer Headset 

Temple Transducer Headset 

Earpiece with Microphone and Push-to- 
Talk Combined, (2-Wire) Black 

Earpiece with Microphone and Push-to-Talk 
Combined, Translucent Tube, (2 Wire) Black 
Earpiece with Microphone and Push-to-Talk 
Combined, Translucent Tube, (2 Wire) Black 
Earpiece with Microphone and Push-to-Talk 
Combined, Translucent Tube, (2 Wire) Black 
Extra-Loud Receive-Only Earpiece with 
Standard Earphone, (1-Wire) Black 

3.5mm Jack Adapter with Quick Disconnect Latch 
Audio Adapter 

Speaker/Microphone, IMPRES, APX Series 
Speaker Microphone, ASTRO 25 Series 
Speaker Microphone, IMPRES, APX Series 
Speaker Microphone, IMPRES 


Speaker Microphone, APX Series 
Bluetooth Accessory Kit 
Bluetooth Adapter 
Surveillance Kit 
Speaker Microphone, IMPRES, MotoTRBO 
Speaker Microphone, Remote 

Earbud, Remote 


Fits 
HT750 
HT1250 
HT1550 
MTX850 
Description MTX950 
Batteries 
1500 mAh Battery, NiMH e 
1500 mAh Battery, Li-lon e 
1800 mAh IMPRES e 
Battery, NiMH 
2000 mAh IMPRES e 
Battery, Li-lon 
1900 mAh Battery, NiMH e 
1320 mAh LBattery, Li-lon 
1400 mAh Battery, Li-lon, RUG 
2100 mAh Battery, NiMH 
2750 mAh Battery, Li-lon 
Chargers and Charging Adapters 
120V Single Unit Rapid e 
Rate Charger 
Charger e 
120V IMPRES Single 
Unit Charger 
Batteries 


2300mAh Battery, Lithium lon 
1900mAh Battery, Lithium lon 
2150mAh Battery, Lithium lon 


* Requires 4WEL3 Audio Adapter. 


2028 GRAINGER. 
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Fits 
HT750 
HT1250 
HT1550 Fits Fits 
MTX850 Fits MTX8250 EX500 Fits 
MTX950 HT1000 | MTX9250 EX600 PR860 
e 
ө 
ө 
ө 
ө 
ө * 
e e e 
e * 
ө 
ө 
ө ө ө 
Fits 
Fits PR1500 
MTX8250 Fits MT1500 
MTX9250 EX500 Fits XTS1500 
PR860 EX600 ЕХ560 XTS2500 
e 
e 
e 
e e 
e 


Fits 
PR1500 
XTS1500 
XTS2500 
XTS3000 
XTS3500 
XTS5000 


Fits 
XTS3000 
XTS3500 
XTS5000 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Fits 
MT1500 Fits 
MT2000 XPR 
MTS2000 Series 
ө 
ө 
ө 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
Fits 
XPR 
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4WEK1 


Fits 
APX 
Series 


Fits 
APX 


Mfr. 
Model 


PMMN4021A 
PMMN4022A 
PMMN4040A 
РМММ4051В 
PMMN4038A 


РМММ4025А 


ВММ4049А 
PMLN5101A 


BDN6729A 
RLN5312B 
RLN5315A 
PMLN6129A 


BDN6727A 


BDN6676D 
PMLN4455B 
HMN4101B 
HMN4112A 
HMN4103B 
PMMN4048B 
PMMN4060B 
RLN6500A 
PMLN5712B 
NTN1736A 
PMMN4050A 
PMMN4039A 
RLN4941A 


Mfr. 
Model 


HNN9008AR 
HNN9013DR 


HNN4001A 


HNN4003BR 


HNN9009AR 
MNN4024CR 
MNN4074AR 
NTN9858C 
NTN9862D 


lc 


PMLN5197A 
WPLN4182A 
PNPN4137A 


PMNN4424AR 
NNTN8128C 
PMNN4544A 


Item 
No. 


2EUJ2 
2EUJS 
4WEL7 
4WEK3 
4WEK4 


4МЕ 6 


4WEL4 
4WEL8 


4WEK7 
4WEK8 
4WEK9 
4WEN1 


4WEK6 


4WEL2 

4WEL3 
31MG21 
31М007 
31М014 
31М024 
31MG36 
31MG50 
31MG51 
31MG05 
31MG67 
31MG78 
31MG83 


Item 
No. 


2EUH7 
2EUH9 
4WEG9 


4WEH2 


4WEHS3 
2EUJ3 
4WEH4 
4WEG3 
4WEG2 


2EUJ1 
4WEJ7 
4WEK1 


31M657 
31MG64 
31MG72 
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SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Two Way Radio Accessories 
2HNG7 A 
2HNG4 
: 5EDD1 | | 
2HNE2 
2HNG1 2HNK4 
2HNH2 2HNK7 
MOTOROLA 
SOLUTIONS 
Commercial Tier Radio Accessories 
Fits 
Fits CP VL130 
and Fits Fits and Fits Fits Fits Fits Fits Mfr. Item 
Description PR400 CT SP50 CP125 GP350 GP300 GTX P1225 BPR40 Model No. 
Audio Accessories 
Remote Speaker Microphone with Earjack e e e e e PMMN4013A — 2HNG7 
Remote Speaker Microphone e PMMNA4008A 2НМ04 
Remote Speaker Microphone, FM e PMMN4029A — 5EDC7 
Lightweight Headset with In-Line PTT, FM e RMN4016B 5EDD3 
Ear Loop Earpiece e e e e e HKLN4424A 4МЕМ2 
Surveillance Kit e e e e e RLN5318A AWEL1 
Earpiece with Microphone and PTT 
Combined, (2 Wire) Beige, FM е НММ97540 — SEDDO 
Earpiece with Microphone and PTT 
Combined, (2 Wire) Black, FM ө RLN4895A 5Е001 
D-Ring Style Earpiece with PTT Mic, FM e PMLN5001A X 5EDD5 
emple Transducer, FM e PMLN5011A 5Е006 
Lightweight Temple Transducer e PMLN5003A 5Ер07 
Accessory Retainer Kit e RLN5500A 5EDC5 
Batteries 
NiMH Rechargeable 1400 mAh Battery e NNTN4851A 2НМ08 
Li-lon 1500mAh Battery e РМММ4075АВ 31М691 
Li-lon Rechargeable 2250 mAh Battery e NNTN4497DR — 2HNE2 
Li-lon Slim Rechargeable 1600 mAh Battery e ММТМ49704  2HNF7 
NiMH Rechargeable 1200 mAh Battery e PMNNA4071AR — 2HNG1 
Chargers 
Desktop Single Unit Charger e PMPN4173A 2НМК4 
Desktop Single Unit Charger e HTN9013B 2HNK2 
Desktop Single Unit Charger e PMTN4087A 2НМК8 
Desktop Single Unit Charger ө e e e HTN9042A 2HNK6 
Desktop Single Unit Charger e PMLNA4738BR 2НМК5 
Multi Unit Charger e PMLN6588A 31М603 
Carry Accessories 
Carry Case with Swivel e RLN5385B 2HNH2 
Leather Carry Case e PMLN4742A 2НМН5 
Belt Clip e HLN8255B 4WENA 
Spring Action 1.5" Belt Clip e HLN9844A 2HNK7 
Antennas 
UHF Flexible Whip Antenna e PMAE4016A 5ЕрСб 
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SECURITY 
Two Way Radio Accessories 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


MOTOROLA 
SOLUTIONS 
Business Portable Two Way Radio Accessories 
FITS SERIES 
VX-261 Mfr. Item 
Description VX-264 | VX-450 | EVX-524 EVX-261 Model No. 
Alkaline Battery Cases 
400 to 420 MHz Antenna e AAH72X501 ATU-16B 481R57 
400 to 430 MHz Antenna e AAM23X501 ATU-20AS 481R61 
400 to 430 MHz Antenna e e AAE23X501 ATU-6A 481R69 
450 to 485 MHz Antenna e e AAE20X503 ATU-6DS 481R70 
420 to 450 MHz Antenna e e AAE23X506 ATU-6B 481R71 
2 440 to 470 MHz Antenna e e AAE23X502 ATU-6C 481R72 
481R57 481R69 481R87 490 to 512 MHz Antenna e e AAE23X504 ATU-6F 481R74 
136 to 150 MHz Antenna e AAH73X502 ATV-16A 481R75 
150 to 163 MHz Antenna e AAE19X502 ATV-6B 481R81 
VHF Antenna e e AAG42X501 ATV-6XL 481R83 
Batteries 
Battery Pack - 1,380 mAh, Lithium-Ion Ө e AAJ67X501 FNB-V133LI-UNI 481887 
Battery Pack - 2,300 mAh, Lithium-Ion Ө e € ААЈ68Х501 FNB-V134LI-UNI 481R88 
Battery Pack - 2,300 mAh, Lithium-lon e AAK66X501 FNB-V134LIIS 481889 
Battery Pack - 2,300 mAh, Lithium-lon PMNN4468A 481R91 
Carry Cases 
Radio Belt Clip Belt Clip AAM18X501 CLIP-27 481R92 
Radio Belt Clip Belt Clip AAH12X501 CLIP-20 481R93 
Chargers 
Charger XUAAJ72X511 VAC-UNI 481T13 
Charger Tray AAM19X501 CD-65 481T15 
Headsets & Surveillance 
Earpiece Microphone ААМ21Х501 MH-89A4B 481T19 
Headset e e e AAL40X501 VH-150A 481T20 
Speaker Microphones 
а оша e e € | АдЕ46Х507 MH-66A4B 481729 
Compact Remote Speaker Microphone e ААМ24Х501 MH-90A4B 481730 
Compact Remote Speaker Microphone) @ AAF52X501 MH-360S 481732 
Portable Service Tools 
481R92 481T13 USB Cable e AAD68X501 CT-106 481T35 
Micro USB Cable e CB000262A01 481737 


481745 


481746 


© 481T47 481T49 
MOTOROLA 
SOLUTIONS 
Business Mobile Two Way Radio Accessories 
FITS SERIES 
VX-2100 VX-2100 VX-2200 VX-2200 Mfr. Item 
Description VHF UHF VHF UHF Brand Model No. 
Mobile Service Tools 
USB Cable e e e e Motorola AAJ23X501 FIF-12 481T36 
Interface for FIF-12 Cable e e e o Motorola AAD66X502 CT-104A 481138 
Programming/Cloning Cable e e e e Motorola T9101411 CT-4 481742 
Tuning Interface e e e e Motorola AAJ06X001 FRB-6 481743 
Mobile Microphones 
Desktop e e e e Motorola AAF13X501 MD-12A8J 481145 
Palm e e e о Motorola AAE60X502 MH-67A8J 481746 
DTMF e e e e Motorola AAG22X501 MH-75A8J 481747 
Mobile Speakers 
External e e e e Motorola А09260503 MLS-100 481748 
External Waterproof e e e e Motorola АА049Х501 MLS-200 481749 
Mohile Radio Antenna Kits 
Ys Wave VHF Permanent Mount Antenna Kit e e Century VII RAS-1000K 4PHG6 
Ya Wave UHF Permanent Mount Antenna Kit e e Century VII RAS-1010K 4PHG7 
L Bracket for Permanent Mount Antenna Kit e e e e Century VII RAS-1060A 4РННЗ 
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SECURITY 
Two Way Radio Accessories 


Temple 
Transducer 
2EUH1 


Speaker 
Microphone 
45EC28 


Ultra-High 
Capacity Li- 
ion Battery 
2HNC2 


=, 


Spring Action 


Belt Clip 
2HNB9 
T a 

Carrying Case UHF Stubby 
2HNB1 Antenna 
Q Replacement Swivel 2HNC6 

Belt Holster 
MOTOROLA 3AY84 
SOLUTIONS 


Two Way Business Radio Accessories 


Audio Accessories—Talk and listen to 2-way radio without removing it from 
case or belt. Temple Transducer 2EUH1 is ideal for high noise environments. Can 
receive audio via bone conduction while wearing hearing protection. Unit comes 
with microphone and In-line Push-to-Talk button. 


Remote Speaker Microphone 45EC28 allows communication without removing 
radio from belt. 


FITS SERIES 


CLS 
Series 


DTR 
Description Series 
Audio Accessories 
Temple Transducer e e e 
Speaker Microphone e e e 
Earbud w/Clip Microphone 

& Push-to-Talk . le i 
Batteries 

Ultra-High Capacity Li-lon Battery e 

Standard Capacity Li-lon Battery e 

NiMH Rechargeable Battery 

NiMH 1500 Mah Battery 

Chargers — 

Single Unit Charger ө 
Multiunit Charger e 

Multiunit Charger e 

Multi Unit Charger e 
Rapid Charger Kit e 

Carry Accessories 

Hard Leather Carrying Case e 

Replacement Swivel Belt Holster e 

Replacement Swivel Belt Holster e 
Spring Action Belt Clip ө 
Spring Action Belt Clip 

Antennas 

UHF Stubby Antenna 450 to 470 MHz e 
UHF Whip Antenna for e 
Nos. 2HNA7 and 2HNA8 Only 

VHF Helical Antenna for No. 2HNA6 Only e 
Digital Replacement Antenna 

Digital Replacement Whip Antenna 

Audio Accessories 

CPS Programming Cable e 
Programming Accessories 

CPS Programming Cable e 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Batteries and Chargers—Genuine Motorola batteries and chargers provide 
optimum performance and help ensure clear, reliable communication. 


Carry Accessories—Designed to fit radios with a battery and permit audio to 
be heard clearly. Carrying cases are premium-grade leather and help protect 
radios from daily abuse. 


Programming Accessories—Allow an interface with customer programming 
software to easily set up and maintain a radio fleet. 


Previous Previous Previous 
XIN AX M Mfr. Item 
Series Series Series Model No. 

e e e RMN5114 2EUH1 
e ө ө HKLN4606A 45EC28 
e e e 53866A 6B525 
RLN6308C 2HNC2 

RLN6351C 2HND5 

e NNTN4190A 1WC75 
e PMNN4063BR 4NA32 
56553 31MG31 

RLN6309A 2HNC4 

53960 1РА78 

56531 3AY85 

RLN6304B 2HNB5 

RLN6302A 2HNB1 

53961 1РА77 

HCLN4013C ЗАҮ84 

RLN6307A 2HNB9 

e HLN9714A 4NA31 

RAN4033A 2HNC6 

RAN4031A 2EUH4 

RAN4041A 2EUH3 

8505241006 10K213 

8505241004 10К214 
HKKN4027A 29WJ59 

0105950U15 2EUH6 


SECURITY Scan. Order. Done. = 


Two Way Radio Accessories Details on page A1. Bu 
«ы KENWOOD 
ProTalk Two Way Business Radio Accessories 
а — edib Genuine Kenwood accessories enhance the functionality of ProTalk Business Radios. 
FITS VHF 
à MODEL FITS UHF MODELS 
4NPD3 4KYC7, Mfr. Item 
Description 43Y986 ANPD8 43Y989 20PF27 Model No. 
Antennas 
VHF Stubby Antenna e KRA-41M 43Y994 
UHF Stubby Antenna e. KRA-42M —— 43Y995 
VHF Low Profile Helical Antenna e KRA-22M 4KYD1 
UHF Low Profile Helical Antenna e KRA-23M 4КҮП2 
VHF Helical Antenna e KRA-26M 4KYD3 
UHF Whip Antenna © КВА-27М 4КҮр4 
Audio Accessories 
Single Muff Headset ө ө ө КН5-7 4КҮЕТ 
single Muff Headset w/Inline Push-to-Talk e e e KHS-7A 4КҮЕ8 
2-Wire Palm Mic w/Earphone (Black) e e e KHS-8BL AKYES 
Bite гаре Mic wEarphone (Black) e e ө KHS-9BL AKYF2 
eavy-Duty Noise Reduction AN. 
Behind-the-Head a e e e KHS-10D-BH  4KYF4 
eavy-Duty Noise Reduction ЕТТІ 
Over-the-Head e e e KHS-10D-OH АКҮЕ5 
Behind the Head Headset w/Push-to-Talk e e e KHS-22A 4NPC9 
Clip Mic w/Earphone e ө ө КН5-26 4NPD3 
Headset with Earbud e КН5-33 20PF32 
Push-to-Talk Microphone w/Ear Clip ө KHS-34 20PF33 
D-Ring Ear Hanger w/Inline Push-to-Talk e e e KHS-27A 4NPD4 
Earphone Kit for 4NPD7 e e e KEP-2 4NPD5 
Lightweight Compact Speaker Mic e e e KMC-21A 4NPD6 
Speaker Mic ө ө e KMC-45D 4NPD7 
Batteries and Chargers 
Li-Ion 2,000 mAh Battery e e KNB-45L 4KYD5 
Li-Ion 2,000 mAh Battery e KNB-46L 4KYD6 
Li-Ion, 1430mA, Rechargeable Battery e KNB-71L 20РҒ28 
EN Radio Car Charger e e e KVC-22 43Y993 
Fast Charger for 4KYD5, 3-hr. e ө KSC-35SK ^ 4KYD7 
Fast Charger for 4KYD6, 2.5-hr. e KSC-37 4KYD8 
6-Unit Charger for 20PF27 e KMB-44K 20PF30 
Multi Unit Charger Adapter for 4KYD8 e KMB-27 4KYD9 
Multi Unit Charger Adapter for 4KYD7 e e KMB-28-AK 4КҮЕІ 
Battery Charger for 20PF27 e KSC-44K 20РҒ29 
Holster and Belt Clips 
Spring Action Belt Clip e e KBH-10 AKYE2 
Spring Action Belt Clip e KBH-14M 4КҮЕЗ 
Nylon Carry Case e e KLH-187 43Y992 
Nylon Carry Case e KLH-150 AKYES 
Audio Accessories 
4KYE1 Ear Loop Earpiece e e e KHS-31C 4511/59 


Radio Surveillance 


Wireless Lapel Microphone—This push-to-talk 
microphone with Bluetooth technology has easy to 
connect alignment and distributes excellent audio 
quality. Provides up to 12 hr. talk time. Includes Fox 
listen only earpiece, ear tips (left and right), USB cable, 
and wall charger. 
54HH94 Surveillance Kits—These 2-wire kits feature a имез 3 

microphone that сап fit into your palm. Extra long 

! cables provide less tension at the connector. Clear 


acoustic long tube delivers quality sound. Includes 
hardwire adapter, and earpieces for both ears. Can be 


: EAR(PHONE 
54HH72 Clipped-on. CONNECTION 
Item " 
Description vo | Comfort Ear Tips 

Wireless Lapel Microphone j i i 

For Radios with Embedded Bluetooth: Harris: XG75/100 & XL200-P; Kenwood: NX5000 54HH94 Ambidextrous ваг lip cone that fits both left 

series; Relm: KNG2; Icom: F3400&F4400, F5400&F6400; Sepura: STP & SC20 or right ear. Designed to fit into the opening of 
Surveillance Kit BFK тана наана "— K J either ear canal without penetrating the inside of 

enwood Nexedge , Kenwood Nexedge 220, Kenwood Nexedge 240, Kenwood Nexedge , Kenwoo ; А пар 

Nexedge 248, Kenwood Nexedge 250, Kenwood Nexedge 259, Kenwood Nexedge 2606, Kenwood Nexedge your ear, reducing ear fatigue. Ear tip is made of 

2706, Kenwood Nexedge 2726, Kenwood Nexedge 308/320, Kenwood Nexedge 340/340D, Kenwood 54HH72 soft silicone gel, providing all day comfort. Open 

Nexedge 348, Kenwood Nexedge 350, Kenwood Nexedge 353, Kenwood Nexedge 359, Kenwood Nexedge 1 j 

360G, Kenwood Nexedge 370G, Kenwood Nexedge 372G, Kenwood Nexedge 373G, Kenwood Nexedge 430, skeleton design allows more ambient sound to 

Kenwood Nexedge 431, Kenwood Nexedge NX220, Kenwood Nexedge NX320, Kenwood Nexedge TK208 pass through your ear for improved situational 

Motorola CLS1110, Motorola CLS1410, Motorola CP100, Motorola CP125, Motorola CP150, Motorola CP185, Motorola awareness. Universal acoustic tube fit 

CP200, Motorola CP88, Motorola CT150, Motorola CT250, Motorola CT450, Motorola CT450LS, Motorola GP2000, Motorola 54HH73 j А 

GP300, Motorola GP308, Motorola GP68, Motorola GP88, Motorola XTN446, Motorola XTN500, Motorola XTN600 Clear Black 

Kenwood Nexedge 200, Kenwood Nexedge 2140, Kenwood Nexedge 2180, Kenwood Nexedge 280, Kenwood Item Item 

Nexedge 290, Kenwood Nexedge 3140, Kenwood Nexedge 3180, Kenwood Nexedge 380, Kenwood Nexedge Description No. No. 

390, Kenwood Nexedge 480, Kenwood Nexedge 481, Kenwood Nexedge 5210, Kenwood Nexedge 5220, 54HH74 Small 477163 477164 

Kenwood Nexedge 5310, Kenwood Nexedge 5320, Kenwood Nexedge 5400, Kenwood Nexedge NX200, Kenwood Medium 477V65 477/66 

Nexedge NX210, Kenwood Nexedge МХ300, Kenwood Nexedge NX410, Kenwood Nexedge ТК190 Large 477167 477168 
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SECURITY 
Weather Radios & Audio Video Entry System 


CB Radios and 
Accessories 


All radios have 40 channels. 


§ Cobra’ Uniden’ 


53JW87 


Connector Item 
Description Type Brand No. 
CB Radios 
29 NW Classic PL259 Cobra 23M566 Uniden 
19 DXIV 4-Pin Cobra 23M567 
Handheld CB Radio — Midland 23M606 
Mobile CB Radio — Midland 23M607 
Bearcat 880 PL259 Uniden 53JW87 
PC78LTX PL259 Uniden 53JW88 
CB Radio Accessories 
Shock Resistant, Radio Speaker 35mm Cobra 23M568 
Switchable Noise Filter, Radio Speaker 35mm Cobra 23M569 
CB Microphone 4-Pin Cobra 23M570 
же Queso ik eun 
EMPOWERED BY NATURE 


Weather Alert Radios 
= 162.40 to 162.55 MHz 


Specific Area Message Encoding 
(S.A.M.E.) feature provides localized 
weather and hazard alerts down to 1 
county. Batteries not included. 


TABLETOP HAZARD ALERT RADIO, 
AC- AND BATTERY-POWERED 


Includes a 90dB alert siren. 


Weather scan feature allows scanning 
and locking onto the strongest weather 
channel signal. Receive alerts by tone, 
voice, or visual. Large backlit LCD display 
features tri-color LED with 3 alerts 
including Weather, Watch, and Advisory. 


EMERGENCY SEVERE WEATHER 
SURVIVAL RADIOS 


22A871 includes digital tuner display, 
TABLETOP HAZARD ALERT RADIO, headphone jack, and beacon. NOAA alert 


AC-POWERED, BATTERY POWERED notifications: Child Abduction Emergency 
Features full date display and 10 memory (Amber Alert), Nuclear Power Plant 


channels. Can add or remove up to 8 Warning, Biological Hazard Warning, Civil 


weather alerts (i.e. flood warning, storm Emergency Message, Fire Warning, and 
watch). Radio receives both analog and Landslide Warning. Also runs on solar, 


10A458 


digital signals. battery, or AC power. Crank handle to 
HANDHELD HAZARD ALERT recharge included NiMH battery. 31EX14 
RADIO, BATTERY-POWERED is an emergency crank radio and ideal 


for emergency preparedness, camping, 
beach, park, and everyday use. 


A weather Test button ensures weather 
alert feature is functioning and auto 
scan locates available weather channels. 


45CY02 


Programmable USB Cell 
S.A.M.E. Hazard Alert | AM/FM NOAA LED Phone Alarm Item 

Description Codes Notification Radio | Weatherband | Flashlight Charger Clock Color Brand Mfr. Model No. 
abletop Hazard Alert Radio, А = 
AC- and Battery Powered e e e e e e White Alert Works = EAR-10WH 6001/59 
Portable Table Top Weather Radio Hazard A А " 
Alert Radio, AC-Powered, Battery Powered ө ө ө ө White Midland WR-120B 10A458 
Emergency Portable Weather Radio American 
2600 mAh Rechargeable Battery, e e e e e e e Red Red Cross ARCFRX3«WXR 22А871 
Hand Crank, Mini USB Cable, Solar 
Emergency Alert Portable А 
Weather Radio, Battery, USB e e e e Red/Black Midland ER210 31EX14 
Emergency Alert Portable А 
Weather Radio, Battery, USB e e e e Red/Black Midland ER310 31EX15 
Portable Weather Radio Hand Crank, Micro 
USB Cable, Rechargeable Battery, Solar e e e e Black/Green Eton NSP101GR 456Ү02 


Ф AIPHONE’ 
Audio Video Entry System 


JO series features a 7" screen, light touch buttons, clear picture quality, sleek design, and 
2-conductor wiring. Touch buttons allow you to select volume, discreet monitor, LCD adjust- 
ment, secondary device, door release, and hands-free communication. LEF series are audio 
only systems that allows you to intermix up to 11 components. Systems have LEDs and call 
tones that indicate which door/sub station is calling. A selective door release allows you to 
unlock a door. Suitable for use in residential, office, and industrial applications. 36TR48 is a 
3-call station while 36TR42 is a 5-call station. 

The audio master station is an audio only communication and entry security system. 
Features door release (N/O contact), calling and 2-way communication, and call tone and voice 
volume control. Door station is designed for use with many AIPHONE Intercom Systems. 


Item 

Description H w D For Use With Includes No. 
Video Intercom Station Kit. 17110 %in 3 Yin JO Series JO-1MD Video Intercom Master Station, JO-DV Surface Mount Die Cast Zinc Door Station 36TP95 
i7 in 10%іп 3%in JO Series JO-1MD Video Intercom Master Station, JO-DVF Flush Mount Stainless Steel Door Station 36TP96 
; wn 2 іп 7 “vein 5%іп LEF Series Mounting Hardware 36TR48 
Call Audio Master Station 3 in —у in 7 іп LEF Series Mounting Hardware 36TR42 
Audio Master Station 2 іп 7%sin 5%1їп LEM Series Mounting Hardware 36TR80 
Door Station AP-M Series, LEF Series, LEM Series, MP-S Series Mounting Hardware 367712 
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SECURITY 
Callbox Systems & Smartphones 


423413 


JOBCOM" 


Two Way Radio Callboxes and Callbox Systems 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


CALLBOX 


How can 


CALLBOX we help? 


41P014 


48FX27 | 


48FX21 


= Compatible with virtually any existing Quick Assist Shopper Call Buttons—Press of QuickTalk ы 
VHF ог UHF business radio system a button instantly alerts radio-equipped staff to 
operating on the same frequency the area where assistance is needed. Stand-alone, 55 
Wireless technology installs quickly and easily battery-operated buttons do not require wiring. t 
without trenching and construction. Large speaker indoor/outdoor use. Use with existing business vj P 
is audible even in noisy environments. Powered by бапа 2-way radios operating on the same VHF or - 
6 D batteries or 12VDC external power. UHF frequencies. 2EUG2 
Output Operating Inside Range Inside Range No. of Programmable Item 
Band Type Includes Watts Range (Floors) (sq. ft.) Channels Privacy Codes Channels Brand No. 
Base Station Intercom, Indoor 
UHF AC adapter, Flex Antenna 2mW Up to 2 Miles 2 200,000 10 Yes 26 Jobcom 42313 
Q Series, Call box, 2-Way, Hi-Viz Green В 
Built-In Remote Control Relay for Access Control, 
UHF Concealed Vandal-Proof Antenna, Mounting 700 mW Up to 2 Miles 2 200,000 sq ft 1 Yes 114 Ritron 48FX26 
Brackets, Requires Matching 2-Way Radio 
UHF 700 mW Up to 2 Miles 2 200,000 sq ft 1 Yes 114 Ritron 48FX23 
VHF Concealed Vandal-Proof Antenna, Mounting Brackets 800 mW Up to 2 Miles 2 200,000 sq ft 1 Yes 27 Ritron 48FX22 
VHF MURS 800 mW Up to 2 Miles 2 200,000 sq ft 1 Yes 5 Ritron 48FX21 
Built-In Remote Control Relay for Access Control, 
VHF MURS Concealed Vandal-Proof Antenna, Mounting 800 mW Up to 2 Miles 2 200,000 sq ft 1 Yes 5 Ritron 48FX24 
Brackets, Requires Matching 2-Way Radio 
Q Series, Call box, 2-Way- Black - 
Built-In Remote Control Relay for Access Control, 
UHF Concealed Vandal-Proof Antenna, Mounting 700 mW Up to 2 Miles 2 200,000 sq ft 1 Yes 114 Ritron 48FX32 
URE Brackets, Requires Matching 2-Way Radio "€ IDCM 3 ИЛ | M € = EDS 
T ; 0m p to 2 Miles 00,000 sq ft es itron 
VHF Concealed Vandal-Proof Antenna, Mounting Brackets ——gqq mw Upto 2 Miles 2 200,000sqft — 1 Yes 27 Ritron  48ҒХ28 
Built-In Remote Control Relay for Access Control, 
VHF Concealed Vandal-Proof Antenna, Mounting 800 mW Up to 2 Miles 2 200,000 sq ft 1 Yes 27 Ritron 48FX31 
Brackets, Requires Matching 2-Way Radio o : И 
VHF MURS Concealed Vandal-Proof Antenna, Mounting Brackets 800 mW Up to 2 Miles 2 200,000 sq ft 1 Yes 5 Ritron 48FX27 
Built-In Remote Control Relay for Access Control, 
VHF MURS Concealed Vandal-Proof Antenna, Mounting 800 mW Up to 2 Miles 2 200,000 sq ft 1 Yes 5 Ritron 48FX30 
Brackets, Requires Matching 2-Way Radio 
Quick-Assist Shopper Call Button, Indoor —— 3 J 
VHF MURS An Bat ery лок (Batteries Soe internal 120 mW Up to % Mile 2 75,000 sq 1 Yes 7 Ritron 41P014 
ntenna, Sealed Enclosure with Button and Radio А А 
ИНЕ Transmitter with Voice Storage Capability 120 mW Up to % Mile 2: 75,000 sq 1 Yes 77 Ritron 41P016 
Wireless Voice Alert Systems Е 
120 mW Transmitter RQT-451, 50 ft of 
UHF Wire, Compatible Portable 2-Way Radio, 120 mW Up to % Mile — — 1 — 40 Ritron 2EUG2 


Ritron UHF, Wired Push Button 


457K82 


CAT Smartphones DAT 


Scratch-resistant touchscreen with Corning Gorilla Glass 5 screen protection. 
Shockproof with a drop protection of up to 6 ft. Long battery life. 


S61 SERIES S41 SERIES 

Camera features FLIR integrated thermal imaging Waterproof, dustproof, and survives depths of up to 
that visualizes heat invisible to the naked eye, 16 ft. (5m). Phone takes underwater photographs 
highlighting temperature contrasts. Locate a heat and video. Delivers a powerful battery that can 
source up to 400?C, even in complete darkness, even charge other devices and accessories with 
and diagnose damp, draught, leak, a short or block- its battery share feature. Up to 30 hr. of talk time. 
ages. Includes laser app that measures distance Provides 44 days of stand by time. Operating 


and records it. Air app alerts you to levels of indoor System: Google Android Nougat. 
air pollutants. Water-resistant phone has a super 

bright 5.2" FHD display. Up to 35 hr. of talk time. 

Operating system: Google Android Oreo. 


Internal 
Memory Megapixels Megapixels Battery Item 
Size Sensor Waterproofed - Front Camera - Main Camera Capacity No. 
S61 Series Я y DG т ee 
tet Accelerometer, Ambient Light, Barometer, Compass, Gyro, Proximity No 8 MP 16 MP 4,500 mAh 60YD72 
1 Series 
32 GB Accelerometer, Ambient Light, Compass, Proximity Yes 8 13 5,000 mAh 457K82 
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Z GAI-TRONICS’ 


il! Haat company 


Analog Telephones 
Cord Mfr. Item 
. A Features Type Color Mount (Type) Speakerphone Model No. 
Autodial Telephone 
15 ft Curly Cord Curly Cord Gray Surface No 257-001H1 53GW62 
15 in Armored Gord Armored Cord Gray Surface No 257-001AC 53GW60 
15 in Armored Cord, 
Spring Door Closure Armored Cord Gray Surface No 257-001ACSK 5361/61 
51 Curly Cord Ен Curly Cord Gray Flush No 271-001H6 53GW72 
all Button, Single Button, E 
SMART Operai 108 — Gray ush Yes 397-001AD 53GX19 
Lock, Vandal Resistant Armored Cord Gray Surface No 227-001LD 53GW18 
Rugged, SMART Operation Curly Cord Gray Surface No 247-005 536W40 
SMART Opera ion si Armored Cord Gray Flush No 271-005 53GW73 
peration, Spring 5 
Door Closure Curly Cord Gray Surface No 257-0055К 536W68 53GW60 
SMART Operation, Vandal Resistant  Агтогеа Cord Gray Surface No 227-005 53GW19 
TD) Butts, Cal Butt 
uttons, Call Button, = " " 
Compact SMART Operation Gray ush Yes 397-001ADFS 53GX20 
uttons, Compact, E 
MAR Opera a — Gray ush Yes 396-001FS 53GX18 
Retrofit, Single Button, Е 
SMAR Opera ion — Gray ush Yes 397-00108 536Х22 
ҢІ Re rol SI Е Gompatible = Gray Flush Yes 398-712RT 53GX61 
ingle Button, um E x 
Operation, Voice Yellow ush Yes 393AL-002 53GX15 
SIP Compatible, TAP Retrofit — Gray Flush Yes 398-712TP 53GX62 
Telephone б - - 5 5 кереует - Zz 
15 in Armored Cord Armored Cord Gray Surface No 256-001AC 53GW49 
15 in Armored Cord, Indoor Rugged Armored Cord Gray Surface No 246-001AC 53GW34 
15 in Armored Cord, Lock Armored Cord Gray Surface No 256-001ACLD 5301/50 
25 ft Curly Cord, Indoor Rugged Curly Cord Gray Surface No 246-001H2 53GW35 
ENT Armored Cord 4 Armored Cord Gray Surface No 256-001A2 53GW47 
ndoor Industrial Rugged, z 
SMART Operation Curly Cord Gray Surface No 246-005 536W36 
oc Curly Cord Yellow Surface No 354-001YLLD 53GX09 
Rugged, SIP Compatible Armored Cord Gray Surface No 246-710AC 53GW37 
SMART Operation, Vandal Resistant ^ Armored Cord Gray Surface No 226-005 536W17 
Spring Door Closure Curly Cord ... Yellow Surface No 354-001YLSK 53GX11 
AIPHONE 
Wired Intercom Systems and Components 
Door Station Door Station Door Station Item 
Description Includes Type Height (іп) Width (in.) Depth (in.) No. 
A Series Stati door/Outd 7 Vei 31% 6 ii Ti 36TR17 
ideo Door Station i ndoor/Outdoor ^s in ^e in in 
UE Station Mounting Hardware ndoor/Outdoor 176 in біп 7 96 in 36TP71 
eries 
Chimecom Kit Mounting Hardware ndoor/Outdoor 4% in 3 віп 1 іп 36ТВ44 
DB Series 36TP62 
Master Station/Door Station Kit Mounting Hardware ndoor/Outdoor 6 іп 3 19/6 іп 4% in 36TR46 
eries 
uo Tenant Station Mounting Hardware Indoor 8^in 4in 3in 36TR43 
eries 
Master Station А ndoor/Outdoor 2594s in 7 As in 9 "As in 36TP54 | 
Video Door Station і Mounting Hardware ndoor/Outdoor 8 71e in 4%1їп 1 іп 36ТР65 
JF Series 
ABS Plastic Door Station, JF-2MED 
Video Intercom Station Kit Master Monitor, JF-DA Surface ndoor/Outdoor 17 “in 12in 3 Yin 36TP62 
Mount, PS-1820UL Power Supply _ 
Video Door Station ndoor/Outdoor 6 1Увіп 3 //s in 1 Vis in 36TR38 
Video Master Station Mounting Hardware ndoor/Outdoor 1 іп 7 Vie in 5 94e in 36TP74 
Video Sub Master Station Indoor {in 7 Vis in 5 Yi in 36TRO4 ^N | F ! 
10 Series А 
JO-1MD Video Intercom Master - 
Video Intercom Station Kit Station, JO-DA Surface Mount ndoor/Outdoor 17 in 10 Yin 'A in 36TP99 моло 
ABS Plastic Door Station 
Video Expansion Station Mounting Hardware Indoor 2 in 10 in біп 36ТВ12 
KB Series | E S ҒАН 
Video Door Station ndoor/Outdoor 2V in 5in 8 %e in 36TP77 
Video Master Station Mounting Hardware ndoor/Outdoor 4%e in 8in 4 Shs in 36TP60 б=т 
Video Sub Master Station ndoor/Outdoor 4 hs in 8in 4 %e in 36TP64 TAK 
LE Series | E E J ANTA 
Call Audio Master Station Mounting Hardware Indoor 2%c in 8 Ve in 7 іп 36TR32 
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SECURITY Scan. Order. Done. z 


45CUO7 


Standard Telephones 


= ADA-Compliant volume control 

a Include handset and line cords 
Single-line phones are made of durable 
plastic and are designed to operate in the 
most demanding work environments. 


45CU11 


Wall-Mount—Each has a bell ringer for 55021 


use in noisy areas. 


Emergency Telephones—Red emergency 
color identifies usage and attracts attention 
during emergency or security situations. 
Features faceplate area for emergency 

instructions. good, batter. © 


P CHOOSE: Нет 45CT93 


Voicemail Ringer Color No. Hospitality Telephones 


Wall-Mount 


Yes Yes Tan, Black — H7431 = 95 dB ringer = Speakerphone’ = Analog 
No Yes Tan, Black H7432 No. of Mt it 
0.0 T. em 
Emergency Telephone- Red 30PK01 Speakerphone Lines Color Model No. 
Desk Mount 
Yes 1 Black UNOAS-10BA 45CU03 
Yes 1 Black UNOAS-5BA 45CU04 
Yes 1 Black CGR-UNOV-MCC/UNOAS-10BA 45CU07 
Dis osable Yes 1 Black CGR-UNOV-MCC/UNOAS-5BA 45CU08 
p Yes 1 Black UNOMSS-108 45CU11 
Hea Ithea re Yes 1 Black UNOM5S-5B 45CU12 
Yes 1 Black 62S-10B 456021 
= \ Yes 1 Black 625-5В 45022 
^ . | Telephone Yes 1— White 625-10 A5CUZS 
m i Wall or Desk Mount 
б = 9508 ringer и No 1 an 417-5 MW (AS) 45CT92 
Features volume control, voicemail No 1 Black 41T-5 MW (BK) 45CT93 
Р iti Yes 1 an 1235-С 45CT94 
and call waiting. Includes handset, Yos 1 Black 12358 312705 
| base, coil cord, and line cords. No 1 an 38TS10-C 456196 
Р Mir. нет Үеѕ 1 Black 38TSD10S-B 45CT98 
Description Model No. Yes 2 Black 38TSDT10-B 456001 
Analog 4ТТ-5 R (WH) 45CT89 Yes 2 an 38TSDT10-C 45CU02 
ClearSounds 
41D240 a. DU 
TELEPHONES 


Note: Use of Caller ID requires subscription to a Caller ID service. 


CSC600 Series—Have UltraClear sound clarifying technology. Feature missed call indicator 
and Caller ID/Call Waiting with 99-name/number Caller ID history. 


Hearing-Impaired Guest Room Phone Sets—Make sure your facility is ADA compliant to 
ensure your deaf or hearing-impaired guests are notified in an emergency. 


If your property does not include audible and visual detectors, use Kit 5KZF8. Includes 
display TTY, telephone ring signaler, ClearSounds clock with telephone signaler, bed shaker, 
telephone in-line amplifier, door knock alert, and a visual strobe smoke detector. 


біле 22 If your property has smoke detectors that are both audible and visual, use Kit 410240. 


29WJ96 Includes portable in-line telephone amplifier, Y-jack for phone attachment, digital TTY, door 
2 knocker, vibrating alarm clock with telephone signaler, (2) AC adapters, 9V battery, (6) AA 
rechargeable batteries, vibrating pad, and standard hotel soft case. 
3TML4 E f S 
2 {зу ЖЗ 4 For main building fire alarms, if your current system does not signal visually in your hearing- 
тат „ў impaired rooms, you must use a signaling device. Kit 29WJ96 is triggered by a continuous 
4 “5-9 e 4 -T4 fire alarm sound and transfers the signal to the main flashing base. Includes base 
20 a) Т3-Т4 fire al d and transfers the signal to th in flashing base. Includes b 
G Ма» a alerting device, bed shaker, door knock alert, telephone line cord, and fire alarm transmitter. 
ACCESSORIES 
Mfr. Item 
ни Description a — Color Model No. Amplified Telephone Ring Signaler— Plastic signaler features bright LED light and is for 
iearing-Impaired Guest Ноот Phone зе П П i 
Hospital теге Room Black HTSET3 КІРЕ use with any analog telephone line. Includes AC power adapter, telephone line cord, and 
Hotel Room Black HTSET4B 4102404. instruction manual. 
Hospital White CA360 29WJ96 caller ID/ 
Accessories — Display | New Call | M Call Talki Call Mir. It 
Amplified Telephone Ring Signaler Black CS-CR200 22M767 Description Dial! Indicator Indicator Waiting Caller Ib History Color Model No. 
Portable Telephone Amplifier White IL95W 3TML6 CSC600 e e e e e e White | CSC600W 3TML4 
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SECURITY 


1-800-GRAINGER (472-4643) Megaphones & Wireless PA Systems 


36CJ43 


49N882 


3YMN2 


í y 3YMLS 


3YML9 


20W324 


fis 


FEDERAL SIGNAL 


| 


speco technologies” 


Megaphones АУБАмРЫУ Souno ох 


Feature volume control and trigger talk switch. 20W323 handheld unit includes а siren mode. 20W324 features record/playback capabilities, strobe light, and 
whistle and siren modes. 3YMK8 features high-impact, self-extinguishing plastic construction and is suitable for hazardous environments. 


Item 
Description Operating Range L Brand No. 
Megaphones with Built-In Microphone ҚҰСЫ 
45 WW, Shoulder with Siren Mode, 5.5 Ib. net wt. 2640 21 in — 3YMN2 
25 WW. Handheld Detachable Mic with Talk, Whistle, Siren Modes and Battery Indicator Lights. 2.516 net wt. 5280 14 0 іп AmpliVox 360.43 
16 WW, Handheld with Siren Mode, 4.75 Ib. net wt. 800 14 in Speco Technologies 49N882 
25 WW, Handheld with Siren Mode, 2.75 lb. net wt. 5280 14in — 3YMN1 
25 WW, Handheld with Foghorn, 3.96 Ib. net wt. 3168 13 in — 4PD84 
Standard Handheld Megaphones 
20 WW, Handheld with Talk, Whistle, Siren Modes and Battery Indicator Lights, 1.5 Ib net wt. 3300 12 in AmpliVox 36CJ39 
10 WW, Handheld with alk and Siren Modes, Shoulder Strap, 1.2 Ib net wt. 300 ft 10in AmpliVox 20W323 
10 WW, Handheld with Rechargeable Battery, Talk and Siren Modes, Shoulder Strap, 1.2 Ib net wt. 300 ft 10 in Ampli iVox 36638 
25 WW, Handheld with Talk, Whistle, and Siren Modes, 2.0 Ib. net wt. 5280 14 in 3YML9 
20 WW, Handheld with Talk, Whistle, Siren Modes, Rechargeable Battery and Battery Indicator Lights, 1.5 Ib net wt. 3300 12in Ampli iVox 36CJ40 
15 WW, Handheld with Talk, Whistle, and Siren Modes, 1.5 Ib. net wt. 3300 12in 3YML8 
25 WW, Handheld with Talk, Whistle, Siren Modes and Battery ndicator Lights, 2.0 Ib net wt. 5280 14in Ampli iVox 36CJ41 
25 WW, Handheld with Rechargeable Battery, Talk, Whistle, Siren Modes and Battery Indicator Lights, 2.0 Ib net wt. 5280 14 in Ampli iVox 36CJ42 
15 WW, Handheld with Foghorn, 3.52 Ib. net wt. 528 13 Үзіп 4H973 
10 WW, Handheld with Talk, Whistle, Siren Modes, and Strobe Light, 1.2 Ib net wt. 300 10 ^ in AmpliVox 20W324 
16 WW, Voice Gun, 30 b. net wt. 7 1320 10 Жіп Federal Signal 3YMK8 
25W, Handheld with Talk, Siren and Whistle Modes, Detachable Mic, Adjustable Shoulder Strap, 2.5 Ib net wt. 5280 14 in AmpliVox 36CJ44 
Q1AAK2 
» 85dB max. at 50 ft. 
= Work with 2 way-radios 
= 1 channel 
= 8 ohm impedance 
Eliminate running wire, and put PA communication 
right where you need it. Can be programmed with 
custom frequencies to work with existing 2 way- 
radios in the same frequency band (PC programmer 
optional). Additional features include adjustable 1AAJ9 
volume, message repeat function, and visual alert 
relay for optional strobe light. 
Item 
Description Band Type Includes No. 
Wireless PA Systems 
Rechargeable System VHF 25 ft Cable, Compatible rortantg 2-Way nacio, Flex Antenna, 1AAK1 
Mounting Brackets, PA Horn Speaker, Phono Connector, Radio 
Rechargeable System UHF Receiver, Rechargeable Back-Up Battery Pack, 110V AC adapter 1AAK2 
DETUR 
agnetic Mount 
Antenna VHF/UHF 1AAJ9 
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PA System/Outdoor Speakers & Microphones 
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49CA09 


49CA10 49CA12 


447D62 


447D72 447D67 


Rock Speaker 


G4033 
36H465 
Gooseneck Handheld 


2038 GRAINGER. 


ШТ 


19 


2 


PA System Speakers 
Speakers offer high-quality sound production for your public address 
system. Federal Signal speakers are UL Fire Listed. 


NELLO] 
speco technologie" FEDERAL SIGNAL 


No.of Band Item 
Туре Channels Туре Includes H w D Color Brand No. 
РА Меаї erit Alarm Siren 

Audible Signal 0 — Mounting Bracket 4%in 734in 9%in White Speco Technologies 381077 
m" — CB 1219»in 72%2in 871 Red Federal Signal — 447D76 

n 5 ER 2195 in 7 2982 in ein ei ederal Signa 7D7 
Amplified Speakers —5 CB 1339 in 101% іп 9 2% in Red Federal Signa 447070 
0 — Mounting Bracket — 6 in 6in Gray Speco Technologies 49N890 
Audible Signal 5 CB 1298in 101%ыіп 9?95 in Gray Federal Signal 447056 
9 0 — — Speco Technologies 2KJW4 
0 — Speco Technologies 2KJW5 

Mounting Bracket, 
Commercial Series 0 = Selectable 70/25V 5in 7in 5in Beige Speco Technologies 49CA09 
Transformer 


Mounting Bracket, Rubber 


0 — Bell Protector, Selectable 6 іп 6%in 7%in Gray Speco Technologies 49CA10 
70/25V Transformer Dial 
Mounting Bracket, 
Contractor Series 0 — Selectable 70/25V 6%in 8 5Y%sin 8 5%іп Beige Speco Technologies 49CA11 
Transformer 
Mounting Bracket, Rubber 
0 — Bell Protector, Selectable 10%in 10%in 10in Gray Speco Technologies 49CA12 
70/25V Transformer Dial 
1 CB 17in 137&in 16 96in Gray Federal Signal 447064 
Explosion-Proof 1 CB 17іп 137&in 16 %4in Red Federal Signal 447D65 
р 1 CB 18 57% in 16495 in 19 “іп Gray Federal Signal 447070 
| 1 СВ 185/& іп 16 іп 19 біп Вей Federal Signal — 447D71 
E UD 5 CB Е 18 5% іп 16 496 in 19%іп Red Federal Signal 447080 
Pae Sna 1 CB 185/шіп 16456 in 19%in Gray Federal Signal 447058 
А 5 СВ 121 in 7 29%оіп 8 іп Бей Federal Signal 447075 
Pau ошоп Б СВ Тіп 13 ліп 161%зїп Red Federal Signal — 447D77 
p p 5 CB 13 29% іп 10'y& in 92992 in Red Federal Signal 447078 
0 = in 5 in 5 in Gray Speco Technologies 49CA08 
Horn 1 — Mounting Bracket 4%in 7%in 9%in White Speco Technologies 381078 
1 — 9 Tin біп 8 біп White Speco Technologies 381979 
1 CB 12 іп 7 1У6іп 8%in Gra Federal Signa 447D60 
Public Address 1 CB In-Line Capacitor 12 йіп 7%ein 8'4in Re Federal Signal — 447061 
1 CB 14іп 10%in dilin Gray Federal Signal 447066 
1 CB 1234in 79 in 8Y%in Gray Federal Signal 447062 
Public Address 1 CB 12 іп 7'%ein 8 йіп Red Federal Signal 447D63 
Hazardous Location 1 CB = 14in  107in diin Gray Federa Signal 447068 
Speaker 1 CB 14іп 105 in diin Red Federal Signal 447069 
5 CB 13 2982 іп 1096 in 9?95 in Gray Federal Signal 447057 
Rectangle 0 — E Speco Technologies 2KJW3 
1 CB 5%in 5 іп 2%in Beige Federal Signal 447072 
Re-Entrant Speaker 1 CB Trim Ring 5%in 5%in 2%in Бей Federal Signa 447D73 
1 CB 5%in 5%in 2%in Beige Federal Signa 447074 
Round 0 — = Speco Technologies 2KJW2 
0 — Speco Technologies 2KJW6 
Speaker 
Horn 0 — In-Line Capacitor 14in 106і 11іп Red Federal Signa 447067 
Outdoor Speakers Батом 
ALL-WEATHER ROCK SPEAKER 


Feature mesh aluminum grilles for protection. 


Rock design blends seamlessly into any outdoor 


Adjustable brackets allow multiple mounting environment. 
options. 
Max. Frequency Mooier е Ovarall Overall Overall CHOOSE: Item 
Watt (RMS) Wattage Sensitivity Response Dia. Ww Length — Encl. Color No. 
All-Weather Elite with Volume Control (8 ohm) Polypropylene woe, Silk Б Tweeter, Pkg. of 2 
25W 40 W 84dB  75Hz-20kHz —4in 3A in 9 1^ in біп 6 V^ in Black 36H460 
25W 40W 84dB  75Hz-20kHz 4іп 3^ in 9 1^ in 6 in 6 %іп White 36H462 
All-Weather 3- Way Speaker w/Transformer (8 ohm ohm), Paliprogrisee Tweeter, Pkg. of 1 ER 
= = 55-20kHz 4in lin 7 ^in 4 Vo in 4% in Black 36H465 
— — 55-20kHz 4 in Tin 7% in 4% in 4% in White 36H466 
Rock Speakers, All-Weather (8 ohm ohm), Mica Woofer, PEI Tweeter, Pkg. of 1 
30W — 60W — QUO вип ип 13%п 129 11 еіп id 64033 


Microphones 


Wired—3ZJE7 gooseneck features push-to-talk 
switch, 500-ohm impedance, and mounting base. 
2KJR6 handheld comes with batteries and 20-ft. 


Wireless—700 prepr 


speco technologies” 


ogrammed frequencies for 


interference-free channels of communication for 
roaming distances in excess of 200 ft. Feature auto 


XLR Mic cables. channel scan, integrating charging, balanced XLR 
connector, and unbalanced 1⁄4" jack audio output. 
Connector Item 
Description Type No. 
Wired : 
Gooseneck Microphone 5-Wire 3ZJE7 
Handheld Microphone XLR Male Connector 2KJR6 
Desktop Conference & Paging Microphone XLR Male Connector 36H479 
Wireless 
Handheld UHF Microphone = 5KZG5 
Lapel UHF Microphone — 5KZG6 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Speakers 


— 


speco technologies” 


Wall-Mount Speaker 


= 93+3 dB sensitivity 

= 70V 

= 8 ohm impedance 

Installation requires no cutting into ceiling or wall. Brown, walnut-grained wood construction has black cloth 
grille. Paper woofer. 


Max. Frequency Overall Overall Overall Item 
Watt (RMS) Wattage Response Woofer Dia. H w Length No. 
10W 16W 85Hz to 20kHz 8 in 10 in 10in 10 in 23Y702 


5KZG3 2KJX9 45MK48 


| = 
speco technologies” 
HH 36H468 
In-Ceiling and In-Wall Speakers anes 4sMK49 
» 8 ohm impedance 2KJX9— Plastic and flame-retardant back-box enclosure offers extra protection. 
For music or paging. Mounting brackets are required and are sold separately. Features up to 9 full-range wattage tap settings. 
5KZG3—Includes fire-retardant metal back can, quick-snap terminal connec-  45МК48 and 45MK50 include a volume control knob. 
tions, 70V transformer dial, mounting brackets, metal safety loop, and ported 30 and 10 W Speakers—Feature 5 built-in wattage tap settings, except 
bass. 36H467 to 36H470 have 6 built-in wattage tap settings. 
Watt Max. Woofer Tweeter Tweeter Overall Overall Overall Item Pkg. 
(RMS) Wattage Sensitivity Frequency Response Dia. Woofer Composition Dia. Composition H w Length No. Qty. 
Speakers 
40 W 80 W 8 dB 60Hz to 20,000Hz 6%in Polypropylene Woofer 3A in Silk 7% in 10 % in 10% in 5KZG3 2 
40 W 80 W 88 dB 34Hz to 20,000Hz 6 V^ in Polypropylene lin Mylar 7 in 11 in 11 in 2KJX9 1 
30 W 60 W 87 dB 57Hz to 20,000Hz 5 in Polypropylene lin Mylar Gin 9 ^in 9 ^ in 2KJX8 1 
30W 60W = 63Hz to 21,000Hz 6 V^ in Mineral Polymer Ye in Titanium 1 Vin 9in 9in 2KJW8 2 
10W 15W 90 dB 85Hz to 20kHz 8in Paper 8 in Paper 3 in 12in 24 in 45MK46 1 
10W 15W 90 dB 85Hz to 20kHz 8іп Рарег 8 in Paper 3 in 24 in 24 in 45MK47 1 
10W 15W 90 dB 85Hz to 20kHz 8 іп Рарег 8 іп Рарег 3 іп 24 in 24 in 45MK48 1 
Speakers w/Transformer 
10W 15W 91+3 dB 90Hz~20kHz 8 in Treated Paper = = 3 in 10 іп 10 % in 36H467 1 
10W 15W 91+3 dB 120Hz-20kHz 6in Treated Paper == — 3in 9in 9in 36H469 1 
Speakers w/Transformer & Volume Control 
10W 15W 91+3 dB 90Hz-20kHz 8in Treated Paper — = 3 біп 10 іп 10 % іп 36H468 1 
10 W 15 М 9123 dB 120Hz-20kHz 6in Treated Paper = = 3in 9in 9in 36H470 1 
Speaker Grill Combination 
10W 15W — 85Hz to 20,000Hz 8in Polypropylene — — 3 in 13 in 13 in 2KJP1 1 
Speaker Kits 
10W 15W 90 dB 85Hz to 20kHz 8 іп Рарег 8 іп Рарег 3 біп 13 іп 13 іп 45MK49 1 
10W 15W 90 dB 85Hz to 20kHz 8in Paper 8in Paper 3 in 13 in 13 in 45MK50 1 
Overall Overall Overall Item 
For Use With H Ww Length No. 
Speaker Ceiling Supports 
2KJP1 = 23 іп 14% іп 36A981 
Speaker Ceiling Back Boxes, Pkg. of 1 
2KJP1 4% in 11 34 in 11 34 іп 2КЈР2 


speco technologies 


Quick-Install Speaker Assembly 


= 90 dB sensitivity 

= 70/25V pigtail leads 

= 8 ohm impedance 

Lay-in ceiling mount system replaces a standard 24" x 24" ceiling tile. Polypropylene woofer, mylar tweeter. в 
Includes а 2-ft L drop ceiling crossbar rail. 


Max. Woofer Tweeter Overall Overall Overall Item 
Watt(RMS) Wattage Frequency Response — Dia. Dia. H w Length No. 
30W 60 W 50Hz to 20,000Hz 8 in 34 in 23 in 23 in 6 in 2KJY1 
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Horn Speakers & Amplifiers Details on page А1. 


( ж EDWAR — 


EDWARDS ler 
S1GNALING Speco technologies 
! 
e. Horn Speakers 


ABS Plastic ABS Plastic Designed for telephone and micro- where a distinctive alert is required. 
3CWUS 3cwx2 phone paging in loud environments, For Division 2 locations. 


471 ыт brack-  3gHa58—An amplified weatherproof 
i Included. PA speaker; designed for applications 


Explosionproof Audible Signal that can benefit by not having a dedi- 
5 Multitone Horn—Has a 55-tone cated amplifier. 
L capability and internal volume control. Additional Transformer—Works 
Hazardous Location Multitone with most brands of horn speakers. 
Aluminum Aluminum Horn—Includes a 55-tone capability. ^ Flange mount. 
2KJW2 2KJW3 For use in dusty and hazardous areas 
Max. Frequency Overall Overall Overall Encl. Item 
Impedance Sensitivity Wattage Watt (RMS) Response H w Length Material Brand No. 
Multi- -Tone Horn - Explosionproof Audible Signal 
— — 11 1A in 114 in 18 % in Cast Aluminum Edwards Signaling 13T112 
Multi- Tone Horn - Hazardous Location, 24 ZAVDC 
— 110 dB — — 15 in 8 Zin 8in Cast Zinc Edwards Signaling 13T111 
Paging Speakers 
8 ohm 107 dB 40W 30W 400Hz to 6kHz 9 Mein 6 s in {1 in ABS Plastic — 3AXC9 
= ohm 107 dB 25W 15W 400Hz to 6kHz 9 11s in 6 94e in tin ABS Plastic — 3AXC8 
PA Horns 
8 ohm 105 dB 15W 10W 250 to 15,000Hz 6in 6in 6in Aluminum Speco Technologies 3CWU7 
3-16 ohm = 20W = 500Hz-5kHz — — — Speco Technologies 36H458 
8ohm 110 dB 30W 15W 200 to 15,000Hz 4in 6in 8in ABS H astic Speco Technologies 3CWX1 
8 ohm 105 dB 15W 10W 300 to 15,000Hz біп Біп біп ABS Plastic Speco Technologies 3CWU8 
8 ohm 120 dB 32 W 15 W 250 to 15,000Hz {iin 6 Y» in 13 in ABS Plastic Speco Technologies 3CWX2 
PA Weatherproof EIE 
8ohm 110 dB 25W 15W 200Hz to 15,000Hz 8in 8in 8in Aluminum Speco Technologies 2KJW2 
8 ohm 110 dB 25W 15W 200Hz to 15kHz Sin 8in 8 in Aluminum Speco Technologies 2KJW3 
8 ohm 105 dB 15W БАШ 300Hz to 15kHz 5 vin 5 Yin 6in ABS Plastic Speco Technologies 2KJW6 
8 ohm 105 dB 30W 15W 450Hz to 15,000Hz 8 in 8 in 9 in Aluminum Speco Technologies 2KJW4 
5 om 120 dB 30 W 20 W 250Hz to 16,000Hz 8in 1iin 10 Жіп ABS Plastic Speco Technologies 2KJW5 
peaker 
8 ohm — — 80W — — — — — Speco Technologies 49N875 
Item 
Description Power Taps © 75V No. 
Additional Transformer 
Multiple Tap Transformer, 70V 10 W/5 W/2.5 W/1.25 W/0.625 W 2KJP4 
ы 2 е m O ащ 
Projection Horn Casing and Driver speco technologies" 
Combine casing with universal PROJECTION HORN CASING UNIVERSAL RMS DRIVER 
driver to create custom projection Weatherproof, for indoor or Features built-in line 
horns. Sold separately. outdoor use. Includes mounting transformers. 
brackets and hardware. 
Overall Overall Overall Item 
H М Length No. 
Projection Horn casing 
0 in 20 in 20 % in 3CWT8 
Max. Frequency Overall Overall Item 
3CWUS Watt (RMS Wattage Sensitivity Response H wW No. 
Universal RMS Driver пш] 
80W 100 W 112 dB 300 to 5000Hz Тіп 3 Ain 3CWU5 
sgn а Е | 
| Amplifiers and Tuner speco technologies 
PA Amplifiers—Provide power to paging and PA Amplifiers with Multiple Zones—Allow differ- 


2KJU4 49CA21 


music address systems. 2KJU4—On-hold feature ent or same audio sources to be played in different 
assures customers hear supplied music or dialogue. rooms simultaneously. 


Digital AM/FM Tuner—Works with most amplifiers 


Би; to play radio broadcasts. Includes 30 presets. 
Output Item 
Watts Inputs Output Includes No. 
PA Amplifiers 
30 (2) Mics, Auxiliary, Telephone Paging 70/25V Music On Hold Feature with Separate Level Control 2KJU4 
15 W n pitan, g Mics 4/8/16 Ohms, 70/25V = 36H471 
30 W ics and 1 Auxiliary 4/8/16 Ohms, 70/25V = 36H472 
120 W 25/70V AC Power Cord, IR Remote Control, Rack Mounting Brackets 49CA18 
120W 25/70V " AC Power Cord, AM Antenna, IR Remote Contre, Rack Mounting Brackets 5 АКАТ 
120W m И 25/70V AC Power Cord, AM Antenna, CD, IR Remote Control, Rack Mounting Brackets, USB 49CA20 
60 W —. 9) Auxiliary Stereo RCA, (3) Mic XLR, 1-RS-232, Telephone 25/70V AC Power Cord, IR Remote Control, Rack Mounting Brackets 49CA21 
60 W 25/70V AC Power Cord, AM Antenna, IR Remote Control, Rack Mounting Brackets 49CA22 
60W 25/70V AC Power Cord, AM Antenna, CD, FM Antenna, IR Remote Control, Rack Mounting Brackets, USB 49CA23 
240W (3) Auxiliary Stereo RCA, (3) Mic XLR, 70V AC Power Cord, IR Remote Control, Module Bay, Rack Mounting Brackets 49AH98 
240W 1 Pss ND. Dees Terminal FM 70V AC Power Cord, IR Remote Control, Rack Mounting Brackets, Tuner Module 49AH99 
(1) AM BNC) O ЕЗ Terminal), (1) FM E 
240W Antenna (BNC), (1) Telephone (Terminal), (3) 48 n [pone zoned), AC Power Cord, AM Antenna, FM Antenna, IR Remote Control, Rack-Mountable Brackets 49NU92 
Aan ro RCA), (3) Mics (XLR) ( ) 
PA Amplifiers with Multiple Zones 
260W (1) EQ/Mix, (1) Telephone Paging, (3) Auxiliary, (5) XLR Mics 4/8/16 Ohms, 70/25V Music On Hold Feature with Separate Level Control 2KJU6 
40W (2) RCA, (3) XLR / “іп, Combination 160 W = 3CWR5 
PA Amplifier with AM/FM Tuner 
30W (1) Auxiliary, (1) Telephone, 2 XLR Connections 25/70V 30 Presets 2KJT7 
2040 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Binoculars & Rifle Scopes 


5 5CFN3 
5CFN9 
5CFN8 


14F256 
Binoculars : кас ® 
» Fogproof C BARSILA NORTHWEST STEINER CCARSON Bushnell 
Magnification/ Prism Tripod Item 
t Description Objective Lens Field of View Type Mountable L w H Weight Brand No. 
ompact 
General Binocular, Aluminum w/Rubber Armor 10x 302 ft. @ 1000 yd Roof No 4%ein 1 %in 4V in 0.5 oz Barska 490592 
WO Anola Bl PER 8x25 417 t.Q1000yd Roof No (“іп 29 2%sin 9.602 Northwest | 2UY33 
Compact Binocular, Fully Multi-Coated 10x 302 ft. @ 1000 yd Roof No 4 ріп  4Y7&in 11%6іп 10.4 о2 Steiner Optics 40СҒ38 
Binocular, Uncoated 10x25 342 ft. @ 1000 yd BK-7 В Carson 3XPP1 
Binocular, Fully Coated 10x 302 ft Roof No 4?V&in 12/2іп — 4 7 in 0.65 Ib Barska 45CN15 
E Fully Coated 9x to 27x 230 ft. @ 1000 yd Porro No 6 in Sin 3in 12.95 oz Barska 53JF66 
ull-Size 
Full-Size Zoom, Black 7 to 15 x 35 305 ft. @ 1000 yd Porro Yes 5 іп 6% in КЕЛІП 24.0 oz Northwest 2UY38 
Full-Size Wide Angle, Black 7X35 488 ft. @ 1000 yd Porro Yes 5 in 6 віп 2% in 23.2 02 Northwest 2UY37 
Full-Size, Black/Gray 10 x 42 338 ft. @ 1000 yd Porro Yes 5 %1п 6 A6 in 2% in 21.6 02 Northwest 2UY35 
me І-біге, Long Eye Relief, Black 10x50 305 ft. @ 1000 yd Porro Yes 7 "^in 7 in 2 s in 36.8 02 Northwest 5СЕМ7 * 
arine 
Full-Size, Black 8x42 356 ft. @ 1000 yd Roof No 6 %in 5 in 2in 27.2 07 Northwest 5CFN3 “ 
Full-Size, Blue 7x50 380 ft. @ 1000 yd Porro Yes З іп 834 in 9 іп 36 02 Bushnell 14Ғ256 * 
Full-Size with Analog Compass and Reticle, Blue 7x50 350 ft. @ 1000 yd Porro Yes 3 %in 8 іп 9 іп 37 02 Bushnell 8XAA9 * 
Boating, Fully Coated 7X 350 ft. @ 1000 yd Porro Yes 7"sin 19:in 8 Hein 2.7 07 Barska 490562 
Marine, Fully Multi-Coated, Blue 7X 370 ft. @ 1000 yd Porro Yes 5 Yin 8 7& in 3in 36.3 oz Steiner Optics 40СЕ32 
Marine Pu Compass, Fully Multi-Coated, Blue 7x 370 ft. @ 1000 yd Porro Yes 5 іп 87&in 3 %ein 39.2 oz Steiner Optics 40СЕ33 
Military/Police 
Military, Fully Multi-Coated 7X 132 ft. @ 1000 yd Porro Yes 7 1s in 4in ЕТШ 47.2 07 Barska 490554 
Military, Fully Multi-Coated 7X 393 ft. @ 1000 yd Porro Yes 7% in 8in 4 Ain 54.4 02 Barska 490552 
Military, Fully Multi-Coated 8x 423 ft. @ 1000 yd Porro Yes 6 іп 2 іп 434 in 21.6 oz Barska 49U559 
Full-Size Commander, Fully Multi-Coated, Blue 7x 438 ft. @ 1000 yd Porro Yes 695 in  87&in 3in 38.4 oz Steiner Optics 40СҒ34 
ШІ mere Compass, 7x 438ft.@1000yd Porro Yes 6%in 8%in  3'Xein 420z Steiner Optics 400Ғ35 
Full-Size Military, Spotting, Black 25 to 125 x 80 26 ft. @ 1000 yd Porro Yes 13 sain 8%іп 3 16 in 120.0 oz Northwest SCFN8 * 
Spotting Scope with Tripod 
Monocular, Blue Green 20 to 80 x 70 24 ft. @ 1000 yd Porro Yes 17 ve in 3% in 5% in 51.2 02 Northwest 5СЕМӘ * 
Accessories 
Tripod 2375 in 4% in 2% in = Northwest 5CFP1 
Monopod 245 in 21916 in 234 in — Northwest 5СЕР2 


Float Strap, Yellow, Nylon 

Float Strap, Yellow/Black, Nylon 
Float Strap, Yellow/Black, Nylon 
Binocular Harness, Black, Nylon 


* Waterproof. 


Steiner Optics 40СҒ70 
Steiner Optics 40СҒ71 
Steiner Optics 40СҒ72 
Steiner Optics 40СҒ73 


413X54 45CL77 20VJ29 54DX73 


= © ® 
і 
Rifle Scopes STEINERRA C-^cc Bushnell 
Item 
Magnification Objective Lens Reticle Field of View @ 100 yd. Eye Relief L Parallax Adjustable — Illuminated Brand No. 
Rifle Scopes 
[ri 15 mm 3 MOA Dot 29 ft Unlimited 1.8 іп No Yes Steiner Optics 401P33 
1x 20 mm Switchable — Unlimited 2.65 in No Yes Sig Sauer 413X54 
1xto 5x 24 mm 3TR 5.56 А 218. 3.5 in 11.Зіп No Yes Steiner Optics 401P26 
1xto 6x 24 mm Mil Dot 108 ft @ 1x/ 21.5 ft @ 5x 3.7 in — No Yes Barska 45CL60 
3x to 9x 32 mm 30/30 36 ft @ 3x/ 13 ft @ 9x 3.4 in 12.4 in No No Barska 20VJ72 
3x to 9x 40 mm 30/30 36 ft @ 3x/ 13.6 ft @ 9x 34 in 13 in No No Barska 20VJ76 
3x to 9x 40 mm 30/30 - 39 ft @ 3x/ 11 ft @ 9x. 33in — No No Barska 45CL71 
3x to 12x 40 mm 30/30 27.8 ft @ 3x/ 6.8 ft @ 12x 3.1 in = Yes No Barska 45CL77 
Зх to 15x 50 mm Tremor 3 36 ft @ 3x/ 7.5 ft @ 15x 3.5 in 13.1 іп Yes Yes Steiner Optics 401P31 
5x to 25x 56 mm Rapid Dot 23.6 ft @ 5x/ 4.6 ft @ 25x 3.5 in 16.6 in Yes Yes Steiner Optics 401P32 
6x to 24x 50 mm il Dot 15.7 ft @ 6x/ 4.3 ft @ 24x 32in 16.7 in Yes Yes Barska 20VJ29 
8x to 26x 50 mm Mil Dot 11.52 in 9 8х/ 3.66 ft @ 32x 2.7 in — Yes No Barska 45CL66 
Rifle Scope Magnifier 
3x 25 mm 2 MOA Dot 108 ft 28 mm 4.6 in No No Bushnell 54DX73 
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SECURITY Scan. Order. Done. z 


Crowd Control Details on page A1. 


Indoor/ 
Outdoor 
Portable 
Post (PVC) 20YU43 
40CL16 
ERN 
comam 
ж 


20YU92 


Retracta-Belt Crowd A 


Control Barriers 


a 40 in H posts 
Guide traffic, mark off hazards and restrict access. 
Retracta-Belt are designed to withstand heavy traffic areas. Universal belt- 


— end works with most stanchions and locks to help prevent accidental release. 
Indoor Feature a strong and slow EZ Back brake for added safety and have a built-in 
Portable 


rubber floor protectors, ensuring scuff protection. 


Retracta-Belt PRIME are economically priced and accommodate medium 
traffic or less abusive environments. Posts feature EVERstraight Technology: a 


Post with 
Metal Base 


ay aN R Popular Economy self-straightening base connection that helps keep the post upright and in place. 
TENSABARRIER Post (PVC) 
“2 Belt Base Base Base Item 
Color/Finish Length Belt Color Type Dia. — Material No. 
H Barrier Post with Belt 
rt t t 
0 а е 05 row on ro arriers Retracta-Belt, Indoor 
Қ Black and Yellow i 
» 38 in H posts Yellow 10ft Diagonal Striped Amin 20YU42 
These post barriers help guide customers and pedestrians, informing of Black 101 Black da venio Sloped 141. Cast Iron —З1РНЗ8 
entrances and exits to use. Barriers feature SlowRetract technology that ais 2 : Diagonal Striped d Ш an 
5 А | aci ас! ІП 
ensures slow, safe belt retraction and locking belt ends to prevent accidental Retracta-Belt, Outdoor 
release. Extend belt when a barrier is needed; retract when not in use. Belt Yellow 10 Д Баск and Yalow Square Te in ET a 
TNT Т п 14" elow iagonal stripe! in ubber 
material is heavy-duty woven polyester. Belts are 2"W x 714"L. Black 30ft Red Standard Heavy 1411 ADCL77 
>Please choose: Select belt options and post color/finish from the tables Yellow 30 ft Diagonal Stained Weight ` 14in Astron gyrgg 
below. Retracta-Belt Prime, Indoor 
e - 
Black 10 ft 14in 40CK59 
No Message Belts Message Belts (Yellow) Polished 10ft Blac 14 in 40С106 
В CHOOSE: Black, Black/Yellow Diagonal P CHOOSE: Caution Do Not Enter, Cleaning іп e 10 Black/Whi Tim Steel and #00016 
Striped, Dark Blue, Dark Green, Red Progress, Danger Keep Out, Out of Service ас t аске Sloped n s an c 
Wide Webbing No Message Belts Wide Webbing Message Belts (Red) SHTS Black ста 10 ii uS iE in Concrete ТОБ 
> CHOOSE: Black, Black/Yellow Diagonal E ДЫ а GUNS En atin Stainless Steel 10 li in 
Striped, Dark Blue, Dark Green, Red X AUNOTIZOG ACCESS UNY, МО ENY Yellow 10 ft Diagonal Striped 14in 40CL70 
WITH Barrier Post with Belt w/ “Caution - Do Not Enter" Message 
MESSAGE BELT "ит m ш t Yellow with 141 20YU43 
elow elow wi in 
Base D> CHOOSE: : Mir. Item Item Yellow 15t  — Black Tex Sloped — jj  Castiron —pqyvygg 
Type Post C Posts [PVC Base Dia. Model No. No. Retracta-Belt, Outdoor 
Indoor/Outdoor Portable Posts (PVC) 1 Recycled 
Hexagonal Black, White, Yellow, Red | 19 in 886 00032 00033 Yellow 15 ft Yellow with Square 15 in Rubber 20YU28 
a hle Pa 9" 19 886 LOE = Yellow зоп Black Text Standard heaW тајп Cast iron 20ҮТ% 
Standard rolsner crome; 14in 890 D0009 D0011 Mounting Item 
: ; ; Finish Belt Length Belt Color Style No. 
gland ard Satin Stanis Steel 14 i 500 LB t ШЕ Wall Mounted Retractable Belt Barrier | З 
Basic Black, Black Wrinkle 14in 890 D0007 = Yellow {Oft Black and Yellow Diagonal Striped Fixed Mounting Plate 20YU92 
: - Gray, White, Yellow, - Black 10 ft Black 9 20YV03 
Slim Profile Red. Blue, Green ` 14 in 890 = D0008 Black 15 ft Yellow Fixed/Removable 20YU89 
Indoor Portable Posts i Double Belt Yellow 20ft Black and Yellow Diagonal Striped Mounting Plate 20YU79 
Black. Black Wrinkle Wall Mounted Retractable Belt Barrier w/ "Caution - Do Not Enter" Message 
i Whi А i Black 15ft Yellow with Black Text 20YU87 
Basle Gray, White, Yellow, Min Bea: -pools 00017 Yellow — 15i Yellow with Black Text 20YU81 
Popular Economy Posts (PVC) Black 20 ft Yellow with Black Text Fixed/Removable 20YU76 
Т T + Yellow 20 ft Yellow with Black Text Mounting Plate 20YU80 
Basic Red, Yellow, Black, White 14 іп 875 00029 00031 Black 304 Yellow with Black Text 20YU36 
* Black belt with yellow diagonal stripe. T Black belt with white horizontal stripe. Yellow 30 ft Yellow with Black Text 20YU40 
Model 
896 AA NO EIT O" MESSAGE BELT 
AN б 
тема ян!Ен > CHOOSE: Belt Мі. Item Item 
Color/Finish Length Model No. No. 
Retractable Belt Barriers Belt Barrier — Includes Belt Receiver 
Black, Yellow, 7Y»f 896 D0087 D0088 
1 А - Red, Blue, Green 13 896 D0094 D0095 
Help restrict access and keep private areas off-limits to 15 897 D0103 D0104 
crowds. Use with the Tensabarrier Portable Post Crowd Black, Yellow, Red 24 527 00118 00117 
Control Barriers (listed above). Belt material is made from Polished Chrome, 7 ft 896 D0089 00091 
- is 2" atin Chrome 13 896 D0096 D0097 
heavy-duty woven polyester and is 2"W. | n aa? point ate 
>Please choose: Select belt options and wall unit Polished Chrome 21 EM 00114 ИЫ 
color/finish from the tables below. Belt Barrier — Include Hose Clamp Mounting and Wire Clip Belt End 
15 897 00109 D0111 
Model Black, Yellow, Red _ 24 897 D0123 D0124 
897 No Message Belts — (еч) - 30 897 D0136 D0137 
1 : Caution Do Not Enter, 15 897 D0107 D0108 
P CHOOSE: Black, Blue, Green, Свапіпо in Progress, Danger Polished Chrome 24 ft 897 | 00121 00122 
Ц ! Keep Out, Out of Service 30 897 D0134 D0135 
2042 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SECURITY 
Crowd Control 


А J5938 
M dirus: 
Retractable 
Belt Barriers 45948 


= Choose belt color: Black, Red, Blue, Yellow/Black or Yellow 
Barriers are ideal for temporarily closing or blocking access to 


J5942 


J5946 


J5949 aisles, doorways and thresholds. 
> CHOOSE: > CHOOSE: Belt Item 
Description Belt Message Finish Length No. 
Plastic Outdoor Posts 
Tempest All-Weather None, 115949 
Stanchions Caution - Do Not Enter extured 1211 115951 
Aluminum Indoor Posts 
5 ТД Coated, 7 ft 115955 
Beltrac 3000 Stanchions None atin Chrome, 
Polished Chrome 13ft J5956 
Standard Belt Barriers 
Wall Mount " 115938 
Magnet Mount None, Wrinkle, Satin att J5939 
Wall Mount Caution - Do Not Enter, J5941 
Please Do Not Enter - Textured. Satin 
Magnet Mount Temporarily Closed Aluminum — !3f J5942 
Fixed Mount Lane Closed ; 
None, Wrinkle “qe ft 5943 
Caution - Do Not Enter, Р 
Wall Mount Please Do Not Enter- © Wrinkle, Powder оа д 
Temporarily Closed 
None Satin Aluminum 65 ft 115945 
Specialty Belt Barriers 
Concealed Barriers, ; ; 
Fixed Mounting Plate Satin Aluminum — 7 ft 115940 
Warehouse Barriers, None, 45946 
Fixed Mount Caution - Do Not Enter, 
Warehouse Barriers, Please Do Not Enter - Powder Coated, уен Бо 
Quick Mount Temporarily Closed Wrinkle 
Warehouse Barriers, Fixed/ 45948 


Removable Mounting Plate 


Portable Barricades 


Lightweight, modular polyethylene 
panels link together with snap-on 
hinges to create barriers of any size and 
shape; warn and help keep pedestrians 
out of hazardous areas. Yellow and 


3UTNS 


A m inn" Item 
black color with standard "Caution Description Color H L No. 
symbol printed on each panel. Fold 2-Panel Barricade Yellow 36in 6ft 3UTN8 


away for easy storage. 3-Panel Barricade Yellow 36іп 9ft 3UTN9 


Portable 
Expanding 
Barricades 


Lightweight, compact plastic barricades expand to do the work of several 
conventional barricades. Include carrying handles for easy portability. 
33K166 links with other barriers for longer spans. 


22NY01 33K166 


Overall Overall Item 

Description Color H L No. 
Portable Barricades with Stationary Feet 
Steel Powder Coated Finish 37.5 in 136 in 22NY09 
Aluminum Powder Coated Finish Yellow/Black 37.5 in 136 in 22NY01 
Aluminum Powder Coated Finish 48 in 136 in 22NY03 
Aluminum Powder Coated Finish 37.5 in 181 in 22NY02 
Portable Barricade with 4 Wheels, 2 Are Lockable 
Expandable Barricade Black/Yellow 37 in 132 in 33K166 
Portable Barricade with 16 Panels and 2 Wheels—Tough Guy Brand 
Expandable Barricade Yellow 40 in 13 ft 21ЕВ5 
Accessories 
Locking Caster Feet, Pkg. of 2 22NY07 
Flashing Lamp/Flag Holder 22NY05 
Sign Hanging Bracket 22NY04 
Wall Mounting Kit 22NY08 
Locking Bar 22NY06 
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@ Mer Chain 
Crowd Control Barriers 


Use to create an effective crowd control/warning 
barrier. For indoor or outdoor use. 

Plastic Chain—Use with stanchions and ground 
posts for crowd and traffic control. Lightweight chain 
is strong and durable; UV protectant added to help 
resist fading. 


Medium- and Heavy-Duty Stanchions—Highly peo 
visible stanchions provide guidance and safety 
when controlling crowds and directing traffic. Medium-Duty 
Ground Posts—Maintenance-free posts are Stanchion 
used to outline paths and driveways. 
Sign Adapters—Use to attach a sign to a 
stanchion. Replace ball top with sign adapter. 
Accommodate signs up to йв" thick. 
S-Hooks—Use to attach a plastic chain in 
a variety of applications. Each size S-hook 
corresponds to the matching chain. 
Magnet Ring/Carabiner—Easy Lockout Heavy-Duty 
Tagout (LOTO) option for use in manufac- Stanchion 
turing facilities, distribution centers, and 
retail stores. 
> CHOOSE: Item 
Size L Color No. 
Plastic Chain 
3^ in 50 f Black, White, Yellow E1220 
1 in 50 fi Yellow, Safety Orange K6945 
1%їп 100 Black, White, Yellow E1221 
1in 200 Yellow, Red K6946 
1%in 300 Black, White, Yellow E1224 
1%in 300 Yellow, Red, Orange K6947 
1 іп 500 Yellow J1047 
2in 50f Yellow, Safety Orange K6948 
2in 100 Black, Green, Orange, Red, White, Yellow E1222 
2in 100 Alternating Magenta/Yellow, Alternating Black/Yellow K6949 
2in 125 Yellow 33Н006 
2in 160 33HG10 
2in 300 Black, Green, Orange, Red, White, Yellow E1225 
2in 500 Yellow, Red J1048 
3in 100 ft Red, Orange, Green, Yellow, White, Black E1223 
3in 300 Black, Green, Orange, Red, White, Yellow E1226 
> CHOOSE: Item Pkg. 
Description H Color No. Qty. 
Stanchions and Ground Posts 
Medium-Duty Stanchion, 2%" Dia. 40 in Black, Green, Orange, E1218 6 
; ч mem 40 in Black and Yellow 3JVA5 6 
ы) 1 
Medium-Duty Stanchion, 2% in Dia 40in Orange and White 321514 6 
Solar Stanchion 2% in Dia, Glass Тор 40 in Chrome 39F824 1 
41 in Orange and White 324515 4 
Heavy-Duty Stanchion, 3 in Dia A Black, Green, Orange, 
atin Red, White, Yelow 6219 4 
Ground Posts, 3 in Dia 27 in White, Black 66587 6 
P» CHOOSE: Item Pkg. 
Description Color No. Qty. 
Accessories 
Medium-Duty Sign Adapter Black 3LUM 6 
Heavy-Duty Sign Adapter Black 3LUT2 6 
34 in 5-Ноок Yellow E1238 10 
17 in S-Hook Yellow, Black, White E1239 10 
2 in S-Hook Black, Green, Orange, Red, White, Yellow — E1240 10 
3 in S-Hook Black, Green, Orange, Red, White, Yellow — E1241 10 
Snap Reflector Star White 39F822 6 
Magnet Ring/Carabiner Kit Black 20VG41 2 
Magnet Ring/Carabiner Kit and Chain Black/Yellow 201642 1 


Warning Posts, Chain, 
and Chain Links 


Polyethylene posts are nonconductive and 
nonrusting. Chain Links are for indoor use 
only. Use to attach lengths of warning chain 
together or repair chain links. 


Base ltem Pkg. 
Color H Dia. No. Qty. 


Black/Yellow 41 Жіп 15%in 331680 1 


Description 
Striped 
Barrier Post 


Barrier Post Yellow 41 Жіп 15 іп 331677 1 

2 іп Plastic 

Chain, 100 ft Yellow — — 33678 1 ззі6во 

2 in Chain Links Yellow — — 331679 36 331677 
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SECURITY Scan. Order. Done. > 
Crowd Control & Metal Detectors Details on page A1. | 


Portable 
Barricade 
System 


Easily assembled with snap hinges. 
Folds for storage. Includes 4 poly- 
propylene panels (32"W x 341"H), 2 
"Caution" signs, 2 "Confined Space" 


; н White Top Only Orange Top with 
signs, and 4 orange and white reflec- : Н6507 Reflective Sheeting 
tive striped boards. Barricade Weight H6509 
6RRE1 (sold separately) offers addi- 


tional panel security. 


. Description Color LH. [^ Portable ADA 
Barricade Weight 161 ‘Black -— бн | Barricade System 
= 7 | Modular system features tamper- 
Safety Barriers 


resistant, 2-pc. linking sections: a 
Lightweight, polyethylene barriers are rugged polyethylene barricade top 
excellent for use in all public spaces. 


and a self-weighted base that fit 
н : together securely. A straight barrier 
Each comes with 6 interchangeable "an el 
messages: "Caution—Qut Of Service," wall on the pedestrian side reduces 
"Caution—Wet Floor," "Temporarily 


tripping hazards. Each assembled 
; tion is 40"H х 43"L x 154"W and 
Closed," "Danger—Keep Out," "Cleaning Secil ВРИЕ um 
: " п : n remains stable in windy conditions. 
In Progress," and "Caution—Work Area. Base has an integrate viua 
Bright yellow color. Stack flat for easy 
Storage. Individual units can be linked 


i 
(TT 


a 


> CHOOSE: Net Item 


handle. System can be shaped to any 
layout. ADA Compliant. 


together; units with stand can also stand 
alone Description Color Weight No. 
Ы Barricade Top Only Orange, White 910 H6507 
m Barricade Top with Reflective Sheeting Orange, White 916 H6509 
. , Description. H wW No. Barricade Top with Base Orange, White 51 |b H6508 
Police Officer-Shaped With Stand 41 in 31 in 3UTR5 Barricade Top with Reflective Sheeting and Base — Orange, White 51 Ib H6510 
Police Officer-Shaped Without Stand 41 in 31 in 3UTR4 Base with Removable Foot for Ballast Black 43 Ib 20PF47 
Metal Detectors GARRETT смее Ov 


Handheld 

104457, 1ZRZ7, and 1ZRZ8 provide the ultimate sensitive response to metal objects. They are self-calibrating, 
easy and convenient to use, and offer increased durability. 20KZ01 provides precision locating for all types of 
metal to safeguard security areas. No tuning required. Features an optimum sensitivity level and allows you to 
choose between an audio alarm or silent vibrating. Can be used alone or in conjunction with 20KZ03. 20KZ02 is a 


10A457 


I 1ZRZ7 


high-performance detector for all types of metal. Choose between 3 frequencies for less chance of interference. 
Designed with "momentary low" switch to eliminate interference from steel rebar built into many concrete floors. 

1ZRZ8 
Walk-Through 


5ENY7, 530072, and 530073 detect 33 pinpoint zones to precisely identify multiple target locations across the 
entire body. Feature dual detection transmitters and receivers in each panel, over 20 standard program settings 
for optimal performance, and superior versatility with selectable settings designed for airports, courthouses, 
prisons, schools, facilities, special events, mass transit, loss prevention and many other applications. 20KZ03 
transports to virtually any location and can be up and running within 5 min. Multizone detector features 100 
sensitivity settings and requires only 1 operator. 40-hr. battery life. AC (110V or 220V) or DC power. 


Ground Search 

1ZTA2 features graphic target ID cursor, Accept/Reject notch for specific target detection and to ignore unwanted 
items. Designed with electronic pinpoint for easy target recovery. Also features continuous target depth indica- 
tor. 8 level sensitivity adjustment. 5ENY6 features increased durability and sensitivity, 360? side scan detection 
area, a wide range of operating temperatures, and includes woven belt holster. Also features proportional audible 
alarms and pinpoints targets faster. 


20KZ01 


Mfr. Item 

Description Audio Alarm Indicator Brand Model No. 
Handheld Metal Detectors 
Super Scanner V Selectable LED/Audio/Silent Vibrate — Garrett 1165190 10А457 
SuperWand Selectable LED/Audio/Silent Vibrate Garrett 1165800 17877 
THD Silent Alarm Only LED/Silent Vibrate Garrett 1165900 17878 
Concealed Weapons Detector Yes LED Fisher Research — CW-10 20KZ01 
Weapons Detector Yes LED Fisher Research — CW-20 20KZ02 
Walk-Through Metal Detectors Б 
33-Zone, Gray . Tone & Volume Adjustable LED/LCD Garrett 1168414 БЕМҮ7 
PE LETS Indicator Tone & Volume Adjustable LED/LCD Garrett 1168416 530072 
33-Zone, Gray, ADA Compliant Tone & Volume Adjustable LED/LCD Garrett 1168432 — 53DU73 
M-Scope Portable Walk-Through Metal Detector Yes LED Fisher Research M-SCOPE 110 20KZ03 
Ground Search Metal Detectors 
CSI 250 Tone & Volume Adjustable LCD/Audio Garrett 1140070 17ТА2 
CSI Pro Pointer II Selectable Audio/Vibrate Garrett 1166020 БЕМҮб 
Sharp Edition, 2 Modes, Aluminum Yes LCD Barska ВЕ11922 490593 
Premiere Edition, Underwater, БЕМҮ6 
2 Modes, Aluminum Yes one Barska ВЕ11924 490594 
Pro Edition, Multiple Modes, Aluminum Yes Analog Barska ВЕ11638 490505 
Elite Edition, Aluminum, 3 Tone Audio Yes LCD Barska ВЕ11642 490597 3 
Elite-200 Metal Detector Yes LCD Barska BE12594 48ТК19 
Evidence Recovery Metal Detector Kit Tone & Volume Adjustable LCD/Audio Garrett 1140780 43Ү787 ар / 49U593 
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SECURITY 


Video Surveillance Systems 


i78 - 


ae) e 


ALTS Фе 


Video Solutions for Security Professionals 


Network IP Video 


ааёа 


48266 


COAG 


482У68 


Surveillance 
Systems 
= 1920 x 1080 Camera Resolution 
» Fixed Lens 
Camera Voltage Recording Modes Includes 
CCTV Kit 
12V DC Alarm, Continuous, Manual, Motion, Schedule 8СН, 1TB Hard Drive, (4) 100 ft Cable, (4) Dome Cameras, CMS Disk, Mouse, NVR, Power Supply, Remote Control 
Alarm, Continuous, Manual, Motion, Schedule 8СН, 1TB Hard Drive, (4) 100 ft Cable, (4) Bullet Cameras, CMS Disk, Mouse, NVR, Power Supply, Remote Control 
POE. 12V DC Alarm, Continuous, Manual, Motion, Schedule 4CH, 1TB Hard Drive, (4) 100 ft Cable, (4) Dome Cameras, CMS Disk, Mouse, NVR, Power Supply, Remote Control 
$ Alarm, Continuous, Manual, Motion, Schedule 4СН, 1TB Hard Drive, (4) 100 ft Cable, (4) Bullet Cameras, CMS Disk, Mouse, NVR, Power Supply 
12V DC Alarm, Continuous, Manual, Motion, Schedule 8СН, 1TB Hard Drive, (8) 100 ft Cable, (8) Dome Cameras, CMS Disk, Mouse, NVR, Power Supply, Remote Control 
Alarm, Continuous, Manual, Motion, Schedule 8СН, 1TB Hard Drive, (8) 100 ft Cable, (8) Bullet Cameras, CMS Disk, Mouse, NVR, Power Supply, Remote Control 
DVR HD Camera Kit 
— 8CH DVR, 2TB Hard Drive, (4) Turret Cameras, 60 ft Cable for Each Camera, Power Adapter and DC Power Splitter 
12V DC = 8CH DVR, 2TB Hard Drive, (4) Bullet Cameras, Cable, Power Adapter and DC Power Splitter 


16CH DVR, 3TB Hard Drive, (8) Turret Cameras, 60 ft of Cable, Power Adapter and DC Power Splitter 


Item 
No. 


20AR23 
20AR22 
20AR18 
20AR19 
20AR20 
20AR21 


48ZV66 
48ZV67 
48ZV68 


© Swann. 99 


Security Made Smarter ==. 


NITEK ae 


Analog Video Surveillance Systems 


= 12V DC camera voltage 

= Fixed lens 

Each system includes 4 cameras. 

61HY55 variable recording time depends on chosen recording 
mode. Offers a color, analog display. Sensor lights on cameras are 
bright enough to enable color video at night up to 32 ft. 3840 x 2160 
camera resolution. 

56HA11 to 56HA13 TVI technology transmits high definition analog 


61HY55 


E Ө 40 » 


d d 


video over a coaxial cable. Include a progressive scanning feature. 56HA12 
Weather resistant. 
Camera Focal Item 
Type Length Recording Modes Min. Light Level Includes Mount No. 
Swann 
(4) BNC Cables 60 ft, (4) Pro-4KWLB Security Camera, 
i 0.5 Lux@ F2.0 / 0 Lux DVR-5580 8 Channel DVR with 2TB Hard Drive, Ethernet 
Bullet 3.6mm Heat and Motion Sensor € |R LED ON Cable, HDMI Cable, Mounting Screws and Plugs, Mouse, Wall 61НҮ55 
Power Adapter and Splitter, Theft Deterrent Stickers 
Vitek 
Turret 3.6mm Manual, Motion, Sensor, Timer 0 Lux (IR On), 0.001 Lux F1.2 Ceiling, Wall, or Surface 56НА11 
Bullet 3.6mm Manual, Motion, Sensor, Timer 0 Lux (IR On) 0.001 Lux 1.2 4 Channels, 12V DC Power Supply, IR Remote Control, USB Mouse — "cor Wall, or Surface S6HA12 
Bullet 2.88mm — — Power Supply Ceiling, Wall, or Surface 56НА13 
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Video Cameras i 


^ y | 45LD12 


52VK18 49CX56 


» 
ЭУ 
я NEL | 
Ө BOSCH speco technologies" 
= Power supply not included 
= 12VDC 
Surface mountable on ceiling or wall. 45AUAS 
Item 
Type Lens Exposure Conditions Focal Length Resolution Min. Light Level Day/Night Capable — Camera Body Color No. 
Bosch 
Analog Varifocal Indoor 8.5to 85 mm 540 0.008 lux Day/Night White 45LD12 
Analog Varifocal Indoor 8.5 to 85 mm 540 0.0024 lux Day/Night White 45LD16 
Speco Technologies Е Е А _ J 
Dome Auto Iris Varifocal -4° to 140°F 5 to 50 mm 2 MP 0.001 lux Day Dark Gray 53EL69 
HD-TVI Dome Auto Iris Varifocal 14° to 122°F 2.8 to 12 mm 2 МР 0.001 lux Day Black 52VK18 
HD-TVI Dome Auto Iris Varifocal 14° to 122°F 2.8 to 12 mm 2 MP 0.001 lux Day White 52VK19 
HD-TVI Dome Auto Iris Varifocal Outdoor 2.8 to 12 mm 2 МР 0.001 lux — Dark Gray 49CX56 
HD-TVI Turret Fixed -4° to 140°F 3.6 mm 2MP 0.001 lux HV uret Веб I0 MOT 0 36mm  ?єъ 0ши 0 0 Dy ________Dark Gray ___4sAU45 _ Dark Gray 45AU45 
Ll 
= т 


3 483A81 
x 69YU69 
49CX55 1 
é % 
| нана А 
speco technologies 


«9 VITEK 45KH72 
Day/Night Infrared Video Cameras TEE 
= Indoor/outdoor 
= 12VDC 
Built-in LEDs provide illumination for clearer nighttime images. Weather-resistant construction. 
Item 
_ Туре Lens Exposure Conditions Focal Length Resolution Min. Light Level Camera Body Color No. 
Speco Technologies 
IR Dome Auto Iris Varifocal Outdoor 2.8 to 12 mm 1000 0 lux Dark Gray 49CX55 
IR WDR Turret Auto Iris Varifocal -4° to 140°F 2.8 to 12 mm 1000 0 lux Dark Gray 45KH72 
Wide Dynamic Range Traditional Auto Iris Varifocal -4° to 140°F 2.8 to 12 mm 2MP 0.001 lux Dark Gray 45AU60 
Turret Fixed 14° to 120°F 2.9mm 4MP 0 lux Dark Gray 69YU69 
HD-TVI Turret Fixed -4° to 140°F 3.6 mm 2MP 0.001 lux Dark Gray 45AU49 
Vitek 
Bullet Fixed -40° to 140°F 2.8mm 2.1 MP 0.0 lux (IR On) White 483A50 
Turret Fixed -40* to 140°F 3.6 mm 4 MP 0 lux White 483A81 
Turret Fixed -40° to 140°F 3.6 mm 5 MP 0 lux White 483A83 
2046 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
Hn 


SECURITY 
1-800-GRAINGER (472-4643) Video Cameras, Dash Cam Recorder & Video Surveillance Testers 


53DH62 


With Intensifier Without Intensifier 


speco technologies” 


Intensifier Video Cameras 


Cameras use an Intensifier chip to amplify extremely low light to produce usable images. 
Technology creates color images in daylight or at night with true WDR (Wide Dynamic Range) 
operation. Ceiling, surface or wall mount. Offer progressive scanning. Signal to noise ratio is 
more than 50 dB. Cameras require a power supply, sold separately. 53DH62 accepts C & CS 
auto iris & manual type lenses, not included. 56AT27 has presets for different scenarios. 


Min. Item 
Lens Focal Length Line Res. Light Level Voltage E w H No. 


Bullet Cameras 
— 2.810 12 mm 2MP 0.0011их 12V DC/24V AC З іп 2%in 21%4іп 53DH62 


Auto Iris Varifocal 2.8to 12 mm 2 MP 0.0011их 12V DC/24V AC 8%2in 3 іп 35%sin 45AU56 
Auto Iris Varifocal 5 to 50 mm 2MP  0.001lux 12V DC/24V АС 8% in 39/міп 3$v&in 56AT28 


Dome Camera 
Auto Iris Varifocal 2.8 їо 12 mm 1000 TVL 0.0001 lux 12V DC/24V АС 4 ^7 in 44ain 32%4іп 45ЕЈ80 


Mini-Board Camera 


56AT28 


Fixed 3.6 mm 2MP 0.01 lux 12V DC T%ein 1!V»in 1'!v»in 56AT27 
Output Input Item 
Voltage Voltage Characteristics For Use With L w H No. 


Camera Power Supplies 


Provides 1000mA ; ; ; 
12V DC 120V AC 12 V DC Cameras 4in 3%in 1'2in 60085 
€ 12 V DC, 60 HZ 45EJ80 56AT27 


2AVAC — 120V AC 60 Hz PA AUNT 24V АС Cameras —4in Зп Зп 60084 


$c obra’ 
Dash Cam Recorder 


= 64 GB external memory 

This vehicle interior surveillance system is designed to continuously record the view through a 
vehicle's windshield, can be attached to the inside of the windshield or on the dashboard. Connects 
to the Cobra iRadar app to warn of upcoming issues. Offers up to 120 second pre-event recording 
time. Operates in covert or stand-by mode. Includes adhesive mount, 16 GB micro SD card, micro 
USB data cable, micro USB power cable, power adapter, rear camera extender cable, and Y-cable. 


Min. Video Item 
Res. Field of View Light Level Frame Rate Compression Format No. 
1920 x 1080 Pixels, 130? Rear Camera, 
720 x 480 Pixels 460° Front Camera 0 Lux 30 fps H.264 54Х/15 
A TRIPLETT 
Va Test Equipment 8 Tools 


Video Surveillance Testers 


= Color display 
= Heavy duty plastic body material 
Portable IP and HD camera testers are also known as CCTV field monitors, LCD 


field monitors, or IP camera testing equipment. They’re designed to troubleshoot 55Ер96 
problems and speed the on-site installation and maintenance of security video 
monitoring systems. 12V DC @ 2A power supply. 448G56 has one camera input, 
448G56 
55ED96 offers 2. 
Connector Display Power Item 
Color Type Type Features Source Includes No. 
Automatically Identifies Туре of Encoding, 
Built-In Bright Flashlight, Capture Both i 
2.5mm Barrel, 3.5mm 5 КҮЙ GWERTY Keyboard Раа Мопротпо, мео КАВ О 
.5mm Barrel, 3.5mm Stereo, и eyboard Built-In Digital m" А 
Black/Red BNC, Mini USB, RJ45, RS485 TFT Data-Logging Multimeter, Performs Lithium Battery Pack Audio Input Cable; PoE = 8886 
Analog Testing for Up to 8 MP Camera, Output с Tést Leads 


Rechargeable, Supports Frame-By- 
Frame or Streaming Playback 
(2) Batteries, AC Adapter, 
Audio Cable, BNC Cable, 
BNC Connector, Camera 
AC Power Adapter, Power Cable, Carrying Case, 55ED96 


Audio, BNC, Ethernet, HDMI, Тіп ; B 
Gray/Red Micro USB, RS485 Touchscreen Dual LED Flashlight, WiFi Spectrum Test Lithium-lon Battery Ethernet Cable, Micro USB 
to USB Cable, Protective 


Holster Lanyard, RS485 
Cable with Screw Terminal 
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Indoor/Outdoor Analog Cameras Details on page A1. 


BH © BOSCH ALTS RM OVITEK 


Network IP Video Cameras 


4 
45LA54 3. e Use for installations where a wide area or multiple areas need monitoring, or a large number of cameras 
ө аге required. Cameras don't require multiple cables for hook up, can use existing network infrastructure, 
| and allow centralization of security for data storage. Ideal where video needs to be viewable by multiple 
users in multiple locations. Allow mobile access via iPhone and Android devices. Megapixel IP cameras 


е ——_ == provide more detail than traditional analog models. Feature higher resolution to improve camera zoom on 
"эн live view and playback. Can transmit large data files and allow bandwidth throttling where the camera 
__ —M 0 uses the bandwidth needed to transmit data, then throttles back to a lower preset bandwidth when there 
is no event to record. RJ45 connector. 
Day/Night Camera Item 
; Line Res. Lens Focal Length Mount Min. Light Level Capable Body Color No. 
Bosch 
Bullet 
45LC60 2 МР Varifocal 10.00 to 23.00 mm Wall 0 lux Day/Night White 45LA54 
Miniature Dome 
2 МР Fixed 2.50 mm Surface 1.0 lux Day White 45LC55 
2MP Fixed 2.50 mm nterior Vehicle 1.0 lux Day White 45LC56 
2MP Fixed 3.60 mm Surface 0.4 lux Day White 45LC57 
5MP Fixed 3.60 mm Surface 0.8 lux Day White 45LC60 
E LTS 
Bullet 
2MP Motorized Varifocal 8.00 to 20.00 mm Ceiling, Surface, Wall 0.0 lux Day/Nigh' White 53UK51 
, 4MP Motorized Varifocal 2.8010 12.00 mm — Ceiling, Surface, Wall 0.0 lux Day/Nigh' White 53UK45 
Dome 
4MP Motorized Varifocal 2.80 to 12.00 mm Ceiling, Surface, Wall 0.0 lux Day/Nigh' White 53UK38 
4MP Fixed 2.80 to 12.00 mm — Ceiling, Surface, Wall 0.0 lux Day/Nighi White 53UK42 
Speco Technologies 
53UK38 Bullet 
2MP Fixed 3.60 mm Ceiling, Surface, Wall 0.0 lux Day/Night Dark Gray 498Х34 
2 МР Fixed 3.70 mm Ceiling, Surface, Wall 0.12 lux Day Dark Gray 415К02 
Dome 
2 МР Fixed 3.60 mm Ceiling, Surface, Wall 0.0 lux Day/Nigh' White 498X33 
Vitek 
Bullet 
E: 0 lux IR On, ; ; 
4K ixed 2.80 mm = 0.11 Lux F2.2 Day/Nigh' White 56НА23 
4K Motorized Varifocal 2.8010 12.00 mm - ішсін On. Day/Night White | S6HA24 
5 МР Fixed 2.80 mm = 0 lux Day/Nigh' White 56GY35 
498X34 5 MP Motorized Varifocal 2.8010 12.00 mm = 0 lux Day/Night White 566ҮЗ8 
Dome 
4K Fixed 2.80 mm - СА Ол, Day/Night White | S6HA25 
-- : = 
4K Motorized Varifocal — 2.80 to 12.00 mm - ӨШІН Em Day/Night White — 56HA26 
5 MP Fixed 2.80 mm — 0 lux Day/Nigh White 56GY37 
БМР Motorized Varifocal 2.80 to 12.00 mm = 0 lux Day/Night DarkGray 566Ү41 
5MP Motorized Varifocal 2.80 to 12.00 mm == 0 lux Day/Nigh White 56GY40 
Turret 
Fi 0 lux IR On, 7 F 
4K ixed 2.80 mm = 0.11 Lux F2.2 Day/Nigh White 56НА21 
; ; 0 lux IR On, ; ; 
4K Motorized Varifocal 2.80 їо 12.00 mm — 0.11 Lux F2.2 Day/Nigh White 56НА22 
56GY36 5 MP Fixed | 2.80 mm === 0 lux Day/Nigh White 56GY36 
5MP Motorized Varifocal 2.8010 12.00 mm — 0 lux Day/Nigh White 56GY39 


laLTS VIVOTEK 


rar A Delta Group Company 


ша Network ІР Video Recorders (NVRs) 


NVR is a software program that records video in a digital format to a USB flash drive, SD memory card, or 

other mass storage device. NVRs are similar to DVRs, but NVRs take video input over a network, as opposed 
to directly connecting to the NVR via a capture card or tuner. The video is streamed to the NVR for storage or 
remote viewing. An NVR contains no dedicated video capture hardware. Before installing an NVR, determine 


53UK20 if the NVR software will run on a workstation or if a server is required. 
No. of IP Included Item 
Camera Inputs Hard Drive Size Video Export Function H w D No. 
LTs 
4 = Network, USB 15Yain  121%2in — 97&in  40CN82 
8 — Network, USB 15Ysin 17 0іп  11'%2in 400489 
16 1ТВ External HDD, Network, USB Flash Drive 1 5V6 in 17 Yin 1195 in ^ 53UK20 
Vivotek 
8 1TB eSATA, USB 25/uin — 12795in 8 4%sin 451095 
8 3TB eSATA, USB 25/5 in 14%віп  12%⁄4in  45LKO1 
16 2TB External HDD, Network, USB iV&in  12:9&in  14'Y&in | 52PF22 
32 — External HDD, Network, USB зї 17 шіп  259Y«in 52РҒ2Б 
52РҒ25 64 — External HDD, Network, USB 3v in  17'9*«in  253Y«in 52РҒ25 
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SECURITY 


Digital & Network Video Recorders 


Ө BOSCH 
Digital Video Recorders (DVRs) 


= 100 to 240VAC 

= USB export function 

Recorders are for use with IP video cameras. They can help law enforcement 
and security agencies identify suspected lawbreakers on the highway, in a 
convenience store, in your business and anywhere else CCTV cameras are 
installed. They can also help deter crime. RAID-5 protected (standard configura- 
tion), all-in-one recording solution for up to 128 channels. Rack mount units 
have 6 USB ports. 


Item 

Storage Capacity H w D No. 
8x3 TB 3 іп 25 % in 25 іп 52YP57 
None 3 іп 25 V» in 25 Vin 52YP58 
4x4TB 3 іп 25 % in 25 Win 52YP59 


inVid» 


innovative Video Technology 


LTS 


Video Solutions for Security Professionals 


Hybrid Video Recorders 


These recorders allow you to have both analog and IP systems running at the 
same time on the same system. This technology is a great addition to an already 
established security system for your business or facility. This enables you to 
upgrade your surveillance system to IP equipment at your own pace, according 
to your budget. 


53UK32 and 53UK33—Include central management software disk and power 
supply. Resolution: 1024x768P @60Hz, 1280x1024P @60Hz, 1280x720P 
@60Hz, 1920x1080P @60Hz. 

61KR70 to 61KR86—Include central management software disk, mouse, 
power cord, power supply, remote, remote control, and SATA cables. Resolution: 
Analog Channel: 5MP Lite@10 fps , 4MP Lite/1080P@ 15 fps (NTSC) 1080P 
Lite/720P/WD1/D1@/30 fps (NTSC). IP Channel: 30 fps (NTSC) 


53UK32 


Video 
No. of Analog No. of IP Included Hard Мах. Frames Power Compression 
camera Inputs Camera Inputs — Drive Size per Second Req. Format 
4 4 1TB 30 fps 12V DC H.264 
8 8 1TB 30 fps 12V DC H.264 
Invid Tech 
4 2 2 TB 120 fps 12VDC Ф2А Н265/Н264 
4 2 4ТВ 120 fps 12VDC 92A H265/H264 
4 2 6 TB 120 fps 12VDC 92A Н265/Н264 
4 2 8 TB 120 fps 12VDC 92A H265/H264 
4 2 500 GB 120 fps 12VDC Q2A Н265/Н264 
4 2 — 120 fps 12VDC 92A H265/H264 
8 4 2 TB 240 fps 12VDC 92A H265/H264 
8 4 4 TB 120 fps 12VDC 92A H265/H264 
8 4 8 TB 240 fps 12VDC 92A H265/H264 
8 4 — 240 fps 12VDC 92A H265/H264 
16 8 2 TB 480 fps 12V DC 04А H265/H264 
16 8 4 TB 480 fps 12VDC Q4A Н265/Н264 
16 8 6 TB 480 fps 12VDC Q4A  H265/H264 
16 8 8TB 480 fps 12VDC Q4A Н265/Н264 
16 8 12 TB 480 fps 12VDC Q4A Н265/Н264 
16 8 16 TB 480 fps 12VDC Q4A Н265/Н264 
16 8 — 480 fps 12VDC @4А H265/H264 


oa Ө (Ө) BOSCH LTS 


Video Solutions for Securty Profoss 


Video Surveillance 
Pan-Tilt-Zoom Controllers 


Security camera controllers allow you to manage a number of surveillance 
cameras. They're compatible with many video management systems and 

designed to control pan—tilt-zoom cameras (also known as PTZ cameras) 
capable of remote directional and zoom control. 


Camera Display Power пеп 
Description Inputs Type Supply Brand 
Keyboard Controller Speed Dome included Speco Technologies КУШІ 
Digital Keyboard = 350 mA Bosch 45LA11 
Keyboard Variable LCD 12V DC LTS 482V55 
PTZ dots Вусал Variable LCD 12V DC @ 0.5A LTS 404N51 


52YP57 


Г \ 
| 
+ t 


52YP58 


53UK33 


Video Export Recording 
Function Modes 
Continuous, 
Network, USB Motion, 
Schedule 
Continuous, 
Motion, 
External HDD, Schedule, 
Internal HDD, Conti 
Network, USB ООП; 
Schedule, Smart 
Recording 


61KR70 


61KR74 


Item 
No. 


53UK32 
53UK33 


61KR73 
61KR77 
61KR80 
61KR82 
61KR72 
61KR70 
61KR75 
61KR78 
61KR83 
61KR71 
61KR76 
61KR79 
61KR81 
61KR84 
61KR85 
61KR86 
61KR74 


36K084 


48ZV55 
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Video Surveillance Monitors Details on page A1. 


6LU93 


33RL98 


34KJ75 


TATUNG speco technologies" 
Video Surveillance Monitors 


Universal monitors for use with security cameras, network 
video cameras, DVRs, quad splitters, multiplexers, and 
other video devices. 


Speco LED Color Monitors—Feature full high-definition 
LED panels with multiple inputs including VGA, AV, USB, and 
HDMI. Designed for 24/7 applications with standard vesa 
pattern on the back for wall mounting. Includes built-in 
speakers. 


Portable LCD Color Test Monitor—Headphone jack 
allows audio testing. Video/audio connector: RCA with BNC 
plug adapter. Includes 12VDC power supply, 4-hr. recharge- 
able battery, charger, video cable, and carrying case. 


LED with VGA and BNC Output—19-in. flat-panel screen 
features backlit LCD and built-in stereo speakers. Required 
for high-resolution surveillance. Includes regulated 12VDC, 
5A power supply. VESA compatible. 


= Display up to 16.7 million colors 34KJ67 
= VGA (D-Sub 15 pins) and BNC video output 
Screen Line Cabinet Item 
Size Resolution H w D Color Brand No. 
LED Color Monitors with VGA Е Е А YIN 
17 in 1280 x 1024 13 2%: in 14 3954 in 16 эл іп Blac Speco Technologies 33RL98 
19 in 1920 x 1080 13 a in 17 135 in 2 1%a in Blac Speco Technologies 33RL97 
21 in 1920 x 1080 16 1964 in 20 %e in 2 134» in Blac Speco Technologies 33RL96 
Portable LCD Color Test Monitor б 
4in 480 x 234 5% in 6in 3 in Blac Speco Technologies 6LU93 
LED Color Monitors with VGA and BNC 
17 in 1280 x 1024 15 236. in 15 V in 2 4% in Blac atung 34KJ75 
19 in 1366 x 768 14 A6 іп 18 Ф іп 1 іп Blac atung 34KJ73 
21 ^in 1920 x 1080 15 1964 in 21 “ein Tin Blaci atung 34KJ72 
24 in 1920 x 1080 14 9 in 22 s in 2 in Blac atung 34KJ71 
32 in 1920 x 1080 20 Жіп 29 in 2 а in Blac atung 34KJ70 
43 in 1920 x 1080 25 in 38 %e in 3in Blac! atung 34KJ68 
50 in 1920 x 1080 29 in 44 iths in 3 in Blac atung 34KJ67 


Are Digital Too! 


* Choose From Our Library of Industry-Specific Catalogs 
* Browse, Download or Share Pages 

* Add Items to Your Cart and Check Out When Ready 

* Browse now at 
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SECURITY 
Fire Alarm Control Panels 


Edwards 
“Signaling” ZiNAPCO 


Fire Alarm Power Boosters and Accessories 


Power booster panels have a self- 
contained 24VDC power supply to 
augment fire alarm panel power 
requirements, and 4 independent 
Notificiation Appliance Circuits. 


ACCESSORIES 


with the fire station. 


Reverse Polarity Module—lnterfaces with a reverse polarity receiver to 
provide communication to an off-site monitoring system. 


City Tie Module—Allows the fire alarm control panel to communicate 


Digital Communicator—Acts as a Current Mfr. Item 
modem to allow communication viaa — Can/Panel — H w Color — Model Brand No. 

А Power Boosters 
phone line from the control panel to a 65A izin 13іп Red  EBPSGA Edwards Signaling  1EXY3 
third-party monitoring service. LCD. 10.0A 17 іп 13 in Red EBPS10A Edwards Signaling 1ЕХҮ4 
Remote Relay Module—Equipped — y Uesrriplion For Use With 

j ate Uperator Accessories 
with 5 form C relays rated at 1A, 30VDC "V. ТАҢ Battery E-FSC302R, E-FSC502R 
each. May be programmed as zone Lg " TEV? 
АЯ atten 

relays or common system relays for Digital Communicator E-FSCTOOAR; E-FSC502R, Mfr. No. E-FSC302R 
alarm, trouble, supervisory, power, and Remote Relay Module E-FSC1004R, E-FSC502R, Mfr. No. E-FSC302R 
monitor Remote System Indicator E-FSC1004R, E-FSC502R, Mfr. No. E-FSC302R 

Ы Remote Zone Indicator E-FSC1004R, E-FSC502R, Mfr. No. E-FSC302R 

Double Gang Faceplate 1EXZ3, 1ЕХ74 

Remote System and Zone riple Gang Faceplate TEXZ3, 1ЕХ74 
Indicators—Mount separately in a Reverse Polarity Module, 200mA € 24VDC TEXW9, TEXYT, TEXY2 


City Tie Module 
Annunciator Keypad 
Phone Line Module 

Fire Relay Module 

Fire Relay Module 
Reversing Relay Module 
Battery Harness 

Battery Jumper 


single-gang outlet box and display 
system or zone status in a location 
remote from the main panel. Remote 
System and Remote Zone Indicators 
can be mounted together using the 
multigang faceplates (sold separately). 


Edwards 
Signaling МАРСО 


Fire Alarm Initiating Devices 


When activated, devices Explosionproof—For instal- 
send signals on a hard- lation in hazardous locations; 
wired connection to initiate indoor use only. Rated for Div. 


an alarm. 1 and 2. 

PULL STATIONS SMOKE DETECTORS 
Dual-action pull stations = Operating voltage: 
prevent accidental alarm 8.5VDC to 33VDC 


activation. Replaceable 
glass indicates when a 
station has been activated. 


Weatherproof—NEMA 
4X rated. 


HEAT DETECTORS 
= Contact rating: 3A at 
125VAC, 1A at 28VDC, 
0.3A at 125VDC, 
0.1A at 250VDC 
= 2500 sq. ft. coverage 
Rate of rise: Temperature 
increase at the sensor 
of 15°F (9°C) or more 
per minute activates 


LEDs on units give visual 
indication of alarm activation. 
Include test switch. 


Photoelectric—Units detect 
dark or thick smoke. Respond 
quickly to slow smoldering, 
high-smoke fires. 


Smoke Detectors, Air 
Sampling—Central detec- 
tion units draw air from a 
protected area and monitor 
the stream for the presence of 
smoke and other products of 
combustion. Ideal for mission 
critical settings and hostile 


the rate-of-rise feature; environments. 

self-restoring. AIR DUCT SMOKE 

Fixed temperature: If DETECTORS 

temperature of the center = Operating voltage: 24VAC/ 
disk rises to the sensor's VDC or 120/240VAC 


rated temperature, the 
fixed temperature element 
activates. Nonrestorable 
and nonreusable. Once 
activated, the detector 
must be replaced. 


Activate when combustion 
particles exceed 2.3% per ft. in 
air moving at 100 fpm to 4000 
fpm. Match the air duct size to 
the appropriate air sampling 
tube. Remote Test/Reset Station 
1EYC1 (sold separately) easily 
monitors difficult-to-access 
duct smoke detectors. 


Weatherproof—For 
indoor or outdoor use. 


Universal Keypad Surface 


TEXW9,1EXY1 
Mfr. No. MA3000 


FW-28 Smoke Detector 


1EXY3 


Mfr. 
Model 


2UKJ4 


12V10A 

F-DACT 
FSRRM24 

FSRSI 

FSRZI-A 
FSAT2 
FSAT3 

RPM 


CTM 
CF3000LCDE 
CF5530 
FT2200 
FT279 
FW-RMT 
RBAT-H1 
RBAT-H2 
RPB-3-RED 


Brand 


Edwards Signaling 
Edwards Signaling 
Edwards Signaling 
Edwards Signaling 
Edwards Signaling 
Edwards Signaling 
Edwards Signaling 
Edwards Signaling 
Edwards Signaling 
Napco 
Napco 
Napco 
Napco 
Napco 
Napco 
Napco 
Napco 


5KDFO 
16X271 
H L D Mfr. 
Description (in.) (in.) (in.) Brand Model 

Weatherproof Pull Stations 

Single-Action, Pull, Tool Reset 4% in 3 Vie in 3in Edwards Signaling us gs 
Single-Action, Pull, Key Reset 4% in 3 %e in 3in Edwards Signaling МУГ. 
Replacement Glass for Pull Stations 

ПОГ ТЕ ОЗС DADO Vin 2in Yin Edwards Signaling ^ 270-GLR 
For 1EYC9 and 1EYD1 — — Vain 3in йїп Edwards Signaling ^— 276-GLR 
For use on MPSR Pull Stations — 3in — Edwards Signaling X MPSRGR10 
Heat Detectors а L я 

135°Е Rate Compensation, Tubular 4% in 2 Vein 2%ein Edwards Signaling 302-135 
194°Е, Rate Compensation, Tubular 4% in 2 “ein 2%sin Edwards Signaling 302-194 
Weatherproof Heat Detectors EE 
135°F, Rate Compensation, Tubular 4Vsin 2 Vic in 2 iin Edwards Signaling | 302-AW-135 
194°F, Rate Compensation, Tubular 4 % in 2 Vic in 2 isin Edwards Signaling 302-AW-194 
Explosionproof Heat Detectors 4 3 

135°F, Rate Compensation, Tubular | 4 1⁄4 in Tin Tin Edwards Signaling 302-EPM-135 
194°Е, Rate Compensation, Tubular 4% in {in {in Edwards Signaling 302-EPM-194 
Smoke Detectors 

Photoelectric with Sounder 2in = = Edwards Signaling 521МС5ХТ 
Photoelectrical Sounder 6 ^in 6 № іп 5in Napco FW-2S 
(2) Heat Wires 6 V^ in 6 V^ in 5in Napco FW2-H 
Air Duct Smoke Detector 

Photoelectric 5 віп 14 іп 1%in Edwards Signaling SD-AWJ 

. For Use With Brand 

Accessories 

For Air Duct Width up to 2 ft. Edwards Signaling 

For Air Duct Width up to 3% ft. Edwards Signaling 

For Air Duct Width up to 6% ft. Edwards Signaling 

For Edwards Signaling Brand No. 1EYB5 Edwards Signaling 
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Item 
No. 


SKDF1 
5SKDFO 


1EYC7 


1ЕҮС8 
137113 


16X271 
16X272 


16X273 
16X274 


16X275 
16X276 


13T101 
54TR80 
54TR82 


1EYBS 


Item 
No. 


1EYB7 
1EYB8 
1EYB9 
1EYC1 
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Fire Alarm Output Devices 
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5KDG2 5KDF9 


\Edwards 


Signaling” es тт 


Fire Alarm Output Devices 


Signals are hardwired from a control panel 
(sold separately). 


Bell and Chime Strobe—Use Fire Bell and 
Horn for audible signaling of a fire. Use Chimes 
in private areas where attendant will take 
necessary action. For loud areas and where 
occupants use hearing protection or are hearing 
impaired. For indoor applications. 


и SKDET Outdoor Horn Strobe—Use strobe with an 
installed fire alarm panel and detection devices. 
For outdoor applications. Must be installed with 
Weatherproof Back Box No. 5KDF8, available on 
Grainger.com®. 
Red White 
Max. Alarm Flash Peak Output Mfr. Item Mfr. Item 
Mounting Current (Candela) (dBA) Voltage w Brand Model No. Model No. 
Bell 
Wall — — 85 dB 24V AC біп Wheelock CN121062 38GU98 — 
Wall = = 85 dB 115V AC біп Wheelock CN121063 38GU99 — — 
Wall = = 88 dB 115V AC 10 in Wheelock CN121065 38GV02 — 
Chime Strobe 
Flush or Surface 15410 SERA FWA, 15/30/75/110 78.6 24V DC, FWR Edwards Signaling EG1F-CVM 16X348 EGI-CVM 16X346 
META Б 54 45/30/75/110 78.6 24V DC 234in Edwards Signaling EG1-CVM 1EYAG - - 
Flush or Surface bl PWR, 15/30/7510 78.6 24V DC, FWR Edwards Signaling - - EGIF-CVM 16X347 
Hazardous Location Horn Diode Polarized 
— 16А — 97 20to24VDC — 7%вїп_ Edwards Signaling | _ 889D-AW 5KDG2 — = 
Horn 
Surface or Flush 40mA = 85 24V DC Edwards Signaling 2447TH 137110 = = 
Surface or Flush 40mA — 85 24V DC, FWR Edwards Signaling — — 2447TH 16X256 
Wal 10 to 29mA DC = 80 12 to 24V 2% in System Sensor = — MHW 21HN42 
Wal - - 7010 8808 I2to2AVDC — 525in Wheelock CN121067 386V03 | CN121068 386004 
Wal — — 99 dB 12 to 24V DC 4.5 in Wheelock CN121091 38GV28 CN121092 386129 
Horn Strobe 
= 0.190 15/75 85 24V DC 5 in Edwards Signaling | 2452THS-15/75-R — 5KDF9 — = 
= 0.369 110 85 24V DC 5 in Edwards Signaling | 2452THS-110-R _ 5KDGO = = 
Wal = = 99 dB 12 to 24V DC 4.5 in Wheelock CN121083 38GV20 — 
Ceiling — — 99 dB 121t024V DC 6.6875 in Wheelock CN121087 38GV24 CN121089 380/26 
Outdoor Horn Strobe 
Wal 272 а З55тА CD 15/30/75/95/110/115 99 120V AC 5 vein System Sensor P2RHK-120 21HN50 — = 
Wal EC Max) ^ 15 to 115 Selectable 88 121024AVDC — 4%іп System Sensor P2RK 14N225 - - 
Outdoor Wall Horn 
Wal 207 to 286mA DC — 101 12 to 24V 4 116 in System Sensor HRK 21HN51 — = 
Speaker 
Ceiling — — 87 dB 25/70Vrms 7.2656 in Wheelock — = CN121078 386115 
Speaker Strobe 
Ceiling = = 87 dB 25/70 Vrms 7.2656 in Wheelock = = CN121082 386119 
Strobe 
= 150mA DC, 210mA FWR 15/75 24V DC 4 vin Edwards Signaling С5405-7А-Т 5KDF7 — = 
Wall = = 12 to 24V DC 4 in Wheelock CN121084 38GV21 = = 
Surface Box 
Surface = = = Edwards Signaling | 2459-5МВ 16X257 2459-SMB 16Х258 
Trim Plate 
= = = = 24V DC 4 196 іп Edwards Signaling | EGIRT 1EYB2 = = 
Weatherproof Box 
Surface = = = Edwards Signaling | ^ 2459-WPB 13T114 2459-WPB 16X259 
ZZNAPCO 
Intrusion System Control Panels 
54TR41 ы = Up to 16 user codes Gemini hybrid controls feature multiplex 


expandability using built-in EZMs in custom 
alpha keypads or 8-zone expansion modules. 


» Supports up to 7 keypads 
= EZ Programming at keypad 
= 256 event logging 


En g йй Mfr. Item 
Ree d Item For Use With Model No. 
A шы brid Wireless Control Pane — EM-SS311PAI 54TR40 

anel Pac emini Series 
ontrol Panel Mfr. No. GEM-RP1CAE2 EMP16321NTROPK 54TR41 
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SECURITY 
Fire Alarm Device Covers & Entry/Exit Alarms 


Safety Technology 
International 


Covers for Fire Alarm Devices 


Surface-mount models include a conduit spacer and are designed to cover devices 
mounted to an electrical gang box. 


Indoor/Outdoor Pull Station Covers—Deter malicious and accidental fire alarms 
without restricting legitimate alarms. Covers with alarms have a 95/1054В select- 
able horn that activates when cover is opened. 


Horn/Strobe Covers—Help protect strobes and horn/strobes from damage and 
vandalism. Horn/Strobe Covers have sound openings. 


FLUSH MOUNT 
Mfr. 
Description H Ww D Model 
Indoor Pull Station Covers 
With Alarm 8 іп 6 176 in 3 6 in STI-1100 
Without Alarm 8 964 in 5 1342 in 4in STI-13020FR 
Without Alarm 8 7 in 6 %ein 3 6 in STI-1200 
Indoor/Outdoor Pull Station Covers 
With Alarm 8 95 in 5 cin 2 ?/ in STI-13020NR 
Without Alarm 855» in 5 "^c in 2 242 in STI-13000NC 
Without Alarm, Fire Label 8 582 in 5 6 in 2 ?Vo in STI-13010FR 
Without Alarm 8 7 in 6 %ein 3 ўл in STI-1250 
Horn/Strobe Covers 
Polycarbonate 8 Yin 6 ^in 4 in STI-1210E 


Accessory for Pull Station Covers 
2" Conduit Spacer 


SELLE EEE LLL 
ишш rer vit 
gary in. ANE 
Ea ee . Алма 
SSS! 
| 
€—  —— P apap 
8C246 
Safety Technology Item 
International Color H w D No. 
з Rectangle Covers 
Wire Covers White — 107 13% 2% 80245 
White 104 264 11% 80246 
. White 7%іп 6in біп 9EKC8 
Help protect fire bells, clocks, White 7in БИП A  3FVP5 
beacons, and other devices from White 74in 6%in 3%in 160841 
damage and vandalism. 3FVP5 is White 7 %in бит 6 %in 160843 
қ i б Вей 7%in 6%in 6%in 150844 
compatible with low-profile апа Octagonal Covers 
flush-mount units. White 16 біп 16%in біп 4АҒ79 
REX PLUS? 
Electronic 
Watchdog 
Exit Stopper? 
Aud ible Safety Technology 
4 International 


Entry and 


Exit Alarms 
ALARMS 


Exit Stopper®—In Exit Alarm mode, 
alarm can be set to sound for 30 sec., 

3 min., or indefinitely. In Annunciator 
mode, detector announces door entry. 
Select 15-sec. entry delay or immediate 
alarm. Warning horn can be set to 95 

or 105dB. 


ACCESSORIES 


8-Channel Receiver No. 16D856 helps 
monitor up to 4 devices. Features a 
distinct beep and tone for each of the 4 
devices. Latching memory LED (flashes 
until reset). Use with No.16D849 Add-on 
Wireless Exit Stopper®. No. 16D849 
emits an ear piercing alarm when exit 
door is opened. Alarm announces door 
entry with a set of 10 beeps. Detects 
both unauthorized exits and entries. 


Wireless Alarm Kit—REX PLUS® бей бш itam 
Electronic Watchdog detects movement “ұй d Е 
іп a selected indoor location. Features Exit Stopper® Red 1DPE1 
4 selectable sounds: continuous rain Exit Stopper”, Red  3JYV9 
forest, barking sound of an attack dog, — Exit Stopper® with бй ҮЙ? 
rain forest sound to announce visitors, етше оп дат 
barking dog for 15 to 20 sec. then a RECTUS? ee 

" i Light Blue 1DPF3 
continuous siren. Detects movement Watchdog 

] Accessories 

through walls, doors, and glass. Variable S Channel Receiver White 7777271 
sensitivity (up to 30 ft.) plus a volume Add-On Wireless бей. ДЫ 


control. 110VAC. Exit Stopper® 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


2KFK7 


1DPE2 
SURFACE MOUNT 
Item Mfr. Item 
No. H w D Model No. 
1DPD7 8%in 6 1916 іп 5 біп STI-1130 2KFK3 
34D123 5 біп 4 29» in 3 5/6 in STI-13220FR 45ҮР78 
1DPD6 8 76 in 6 9s in 5 біп STI-1230 2KFK4 
5AFY1 8 94 in 5 Asin 4in STI-13220NR БАҒҮ2 
БАҒХТ 8 95 in 5 Asin 4in STI-13200NC — БАҒҮ4 
БАҒХВ 8 95» in 5 Asin 4in STI-13210FR БАҒХ9 
2KFK7 10 1964 in 7 96 in 5 in STI-3150 2KFK5 
1DPE2 8 іп 6 іп 53A in STI-1210D 1DPD9 
1DPD8 
Safety Technology 
A International 

Reduce surprise visits and 

missed deliveries with exit and 38XL86 

entrance announcers. 

А 38XL85 

Photoelectric Door 

Announcer—Activated when 

an individual passes between Mfr. нет 

a photo beam and a reflector. Description Model No. 

Photoelectric Door Announcer 
Can be programmed to sound Doorbell Chime w/Receiver — STI-3350G 38Х184 


an alert or chime. Combination PIR/Magnetic Contact Entry Alert Chime 


Entry Alert Chime w/Receiver STI-3360G 38Х185 
Combination Passive Infrared (PIR) and 
Magnetic Contact Door and Entrance Alerts 

Motion-Activated 

Chime w/Recvr STI-36106 


Combination PIR and 
Magnetic Contact Door and 


Entrance Alerts—Magnetic 38XL86 


contacts activate chime/ Doorbell Extender w/Receiver STI-3300 38Х191 
alarm when door or window is Chime Receiver STI-3353 38Х187 

; ; Entry Alert Sensor STI-3551 38Х188 
opened. Wireless chimes аге  —Motion-Activated Sensor ^ STI-3601 — 38XL89 
compatible, sold separately. Doorbell Chime Sensor STI-3301 38Х190 


2EXU5 


Magnetic Contacts 


» Vertical or horizontal mount; hardware included 


Low-current magnetic contacts send a signal to an alarm or a supervised 
monitoring system when the door magnet moves away from the frame 
magnet. A gap between the contacts compensates for ill-fitting doors and 
windows opened for ventilation. Aluminum switches are sealed airtight to 
resist corrosion. 2EXV4 mounts directly to the track or channel of an overhead 
door. 


2EXV4 


Max. Gap 

Loop Distance Lead L w H Max. Item 
Configuration — (in.) Size (іп)  (in.)  (in.) Voltage No. 
Surface-Mounted—Aluminum 
OpenorClosed 1 Жіп #22 AWG Әіп  2in Yin ЗОМ ОСМАС  2EXUS 
OpenorClosed 1%in 4,522 AWG т in Yin 30VDO/VAC 2EXU6 
Surface-Mounted—Plastic 

Closed 1 964 in #6 Screw Asin  2in Yin 100V DC/V AC 2EXT7 
Surface-Mounted for Overhead Doors—Aluminum 

Closed  2%in 4,722 AWG = twin Asin віп 100VDCAVAC 2EXVA 


Armored Cable 
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FASTENERS Scan. Order. Done. =; 
Highlights Details on page A1. 


Fasteners at a Glance 


2) 


Nuts Washers 


Hex Head Cap Screws 
See page 2055 See page 2069 See page 2079 


See page 2087 


тЇ % 


Shoulder Screws & Set 
Screws Nails Socket-Head Cap Screws Screws 
See page 2097 See page 2111 See page 2112 See page 2123 


(ШІ О) 
| ЫШ ШШЩЕ 
Rivets Thread Inserts Threaded Rod & Studs Pins 
See page 2131 See page 2137 See page 2144 See page 2150 


7% \ 6 è - Ф 
За... 
Retaining Rings Springs Anchors O-Rings 
See page 2155 See page 2158 See page 2161 See page 2173 
H < N 4 ; 
Thread Measuring œ МАҒ, 
ыы, іш 
Gauges "um 
Use these all-steel gauges to identify thread EE, T CAL C 
sizes on Nuts, Bolts, and Screws. Feature o io ^ 
permanently laser-etched size markings. All 3JAW6 » Ф ж. 26 Torque Guide 
include both inch- and metric-sizes; both е y 
male and female identifiers. , 
Item 
Measures Range No. 
Thread Identifier Wire Lanyard, Standard and Metric 


Nuts, Bolts, And Screws SAE # 6 to in UNC and UNF, Metric Threads M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.0, M8 x 1.25, Reference 


SX auawe | ы c» 
eee M10 x 1.0, M10 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.25, M12 x 1.50, M12 x 1.75, and attached ruler ү: Books 
Inch and Metric Identifiers 96-11, 54" "42 Metric M14 x 1.5, M14 x 52CC96 
Thread Pitches 2.0, M16 x 1.5, M 2.5, M24 x 2.0, M24 x 3.0 _ Black Book 
incar Metric Identifiers 1-64, 1-72, 2- -56, 4-40, 4-48, 5-40 and Metric 11.2 No.of | English | Spanish 
Thread Pitches x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0. 20, Mf 8x0. ЭБ, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 52CC97 = ltem. Pages | Мет No. | Item No. _ 
0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35 Torque Guide 28 20083 | — 
Steel Gauge | ee = Fastener Black 196 386736 = 
Screws, Bolts, Nuts, UNC Threads 6-32, 8-32, 10-24, 14-20, 945-18, 36-16, 76-14, and 17-13, UNF Threads 10-32, ^ 47y5g . Book, Inch Edition 
- Washers, and Wire Size — 14-28, 946"-24, 34-24, 746"-20, and 5-20, Metric Threads 4 to 12mm Standard, Fine, and Extra Fine _Fastener Black Book — 248 |. АКҮХ8:_ | SDFD9 _ 
‘Plastic Gauges ERE mn ER Engineers Black Book — 168 — | 5DFD8 
USS and SAE #6 to 1 in, ID #8 to % in, 0 to 4 in, Metric Gauge Engineers Black Book — 220 142Х96 | — 
Bolts, Nuts, and Washers 6 to 22mm, Metric Length 0 to 100mm 2EE44 | Reference Book 246 | 442X97 | — 
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Download Available FASTENERS 


GRAINGER.COM Hex Head Cap Screws 
а ® = 


METRIC mur —Ó—— а осла AD 
RS Е = = 


Нех Head Cap Screw Assortments 


Sets include an assortment of screws, bolts, hex nuts, and washers in a range of sizes. 
For detailed description of contents, see Grainger.com® 


Includes Includes Includes Includes 


No.of Systemof Screws/ Нех Flat Lock Container Item 
. Finish Pieces Measurement Bolts Nuts Washers — Washers Type Brand No. 
Grade 5 Steel 
Chrome Plated 55 nch Yes No No No Plastic Box = 4GUX9 
Chrome Plated 125 nch Yes No No No Plastic Box = 2FTZ9 
Grade 8 Steel 
Armor Coat 330 nch Yes Yes Yes Yes Plastic Box Armor Coat — 5DKD2 
Armor Coat 138 nch Yes Yes Yes Yes Metal Box Armor Coat — 5DKD1 
Class 10.9 Steel 
Blue Phosphate 245 Metric Yes Yes Yes Yes Plastic Box — Metric Blue БҮМН2 
Blue Phosphate 390 Metric Yes Yes Yes Yes Metal Box Metric Blue — 5YNH1 ee ТЕЛІ en 
Steel Se == 
Black Oxide 515 nch Yes Yes Yes Yes Metal Box — 53WR13 
Zinc Plated 302 nch Yes Yes Yes Yes Metal Box = 53WR35 
Zinc Plated 485 nch Yes Yes Yes Yes Metal Box = 53WR05 
Zinc Plated 678 nch Yes Yes Yes Yes Metal Box = 53WR07 
Zinc Plated 898 nch Yes Yes Yes Yes Metal Box — S3WR26 
Zinc Plated 1,600 nch Yes Yes Yes No Metal Box — 402K25 
Zinc Plated 128 Metric Yes Yes No No Metal Box = 53WP95 
Zinc Plated 225 Metric Yes Yes Yes Yes Plastic Box = 5S3WR32 
Zinc Plated 730 Metric Yes Yes Yes Yes Metal Box — 53WRO3 
Zinc Plated 780 Metric Yes Yes Yes No Metal Box = 402K06 
Stainless Steel 
Black Oxide 235 Inch Yes Yes Yes No Metal Box = 402K08 
Black Oxide 585 Inch Yes Yes Yes No Metal Box = 402K09 


Automotive Assortments 


» All assortments include tray 


Number Model Item 
Item ofPieces Number No. 
Black Nylon Push Type Retainer Assortment 175 8121 127292 
Black Sheet Metal Screw Assortment 420 8123 12T294 
Black Trim Screw Assortment 210 8122 127293 
Body Shim Assortment 140 8101 127283 
Cage Nut Assortment 505 8667 12U254 
Chrylser Hood Prop and Rod End Assortment 131 8169 127306 
Chrysler Door Trim Panel Assortment 115 8118 127289 
Cowl Fastener Retainer Assortment 168 8182 121317 
Door Hinge Pin/Bushing Kit 8 9833 12U257 
Door Hinge Pin/Bushing Kit 8 10528 121/259 
Door Hinge Pin/Bushing Kit 8 9905 12U260 
Door Hinge Pin/Bushing Kit 7 10060 120262 
Door Hinge Pin/Bushing Kit 8 9940 12U267 
Door Hinge Pin/Bushing Kit 10 10699 120270 
Door Pin and Bushing Assortment 86 8161 12T303 Black Nylon Push Type 
Door Rod and Hood Prop Assortment 310 8625 127324 Retainer Assortment 
Ergo Tuflok Retainer Assortment 110 8180 121316 12Т292 
Ergo Tuflok Retainer Assortment 280 8637 12U249 
Flush Type Hole Plug Assortment 349 8165 127304 
Ford Door Trim Panel Assortment 116 8146 127299 
Ford Hood Prop and Rod End Assortment 100 8168 127305 
GM Door Panel Retainer Assortment 120 8116 127287 Body Shim Assortment 
GM Hood Prop and Rod End Assortment 137 8171 121308 12T283 
GM Rocker Panel Assortment 220 8620 121323 
Grill and Headlamp Grommet Assortment 330 8105 121284 
Honda / Acura Retainer Assortment 164 8179 121315 
Honda Retaier Assortment 121 8177 127313 
Hood Seal & Insulation Retainer Assortment 331 8659 12U251 
Hose Clamp Assortment 100 8701 12U255 
Hyundia Retainer Assortmen 405 8663 12U253 
mport Door Lock Rod End Clip 128 8133 127295 
mport Door Lock Rod Епа Clip 860 8633 127325 
mport Door Lock Rod End Clip 425 8633X 120247 
mport Door Trim Panel Assortment 170 8109 127285 
License Plate Nut and Screw Assortment 520 8661 120252 
Master Body Shop System 6777 8410 40K561 
Moulding Clip Assortment 154 8173 12T309 
Nissan Retainer Assortment 123 8175 121311 
Panel Retainer Assortment 120 8115 12T286 
Push On Nut Assortment 245 8145 127298 
Push Type Retainer Assortment 82 8120 127291 
Shield / Push Type Retainer Assortmnet 192 8119 127290 
Shield Retainer Assortment 210 8117 127288 
oyota Nut, Grommet & Retainer Assortment 430 8639 120250 Flush Type Hole 
oyota Retainer Assortment 146 8174 121310 Plug Assortment 
Universal Door Panel & Hood Clip Assortment 197 8615 121322 12T304 
Universal Shield Retainer Assortment 168 8135 127296 
Universal Shield Retainer Assortment 336 8601 127319 
Universal Shield Retainer Assortment 311 8609 12T320 
Universal Shield Retainer Assortment 204 8613 12T321 
U Nut Assortment 210 8176 121312 : 
Weatherstrip Retainer Assortment 300 8150 121301 Wire Harness Assortment 
Window Guide Assortment,42 Рс 42 8170 121307 120248 
Wire Harness Assortment 30 8635 12U248 
Wire Routing Clip Assortment 54 8140 127297 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2055 
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Fastener Assortments with 72-Bin Cabinet 


System of Item 


Convenient pigeonhole bin cabinet keeps frequently No. of Pieces Finish Measurement No. 
used fasteners organized and easy to access. Choose E Bin шы Kits 

r rade ee 
the preselected assortment of fasteners that Suits 2785 7inc Pied Tach mE 
your needs. Extra bins give you space for specialty Grade 8 Steel 
items. Cabinet and base are made of durable steel 2,855 Zinc Yellow Inch 42PA99 


Н ар кен и Class 8.8 Steel 
with red powder-coated finish. Cabinet is 34"W x 3.115 Zinc Plated ^ Metric ^ 42PC02 


42"H x 12" D; and compartments аге 4"W x 326" H. 18-8 Stainless Steel 
Order refill packs below, or go to Grainger.com? for a 1,945 Plain Inch 42PC01 


A А fafine A2 Stainless Steel 
comprehensive selection of hard-to-find sizes. 2270 Plain Metric A2PC03 


Thread Flat Lock Locknut Hex Head Cap 


Size Washer Washer Nut Nut Screw Length 


NEN 
Class 8.8 


Description 18-8 (304) SS Description 
Item Pkg. Item Pkg. Item kg. 
B No. Qty. No. Qty. 
ill Packs ill Packs 
4'-20 X V in [ 2CM6 7100 | 10H326 00 AUYO 00 M6-1.00 X 20 mm | 6AU89 100 | 06 0 
4-20 X YA in | 20450 100 10544 100 | 3AUV 00 00Х 6AU90 00 0 0 
4-20 X 1 in | 2044 100 | 10H330 00 AUV 00 X |. 22TL13 100 | 0/08 0 
4-20 X 1 V^ in | 1KA23 100 10547 100 | V 00 X | 22119 100 DAS6 0 
4-20 X 2 in | 22RZ72 50 | 0 OTW46 0 X 6AV 00 N 0 
6-18 X Vo in | 2CA78 100 | 10H331 100 | UTS 00 8-1.25 X | 6AV27 100 | N 0 
Yie-18 X YA in | 2042 100 10832 100 | 3AUT6 00 8 |. 6AV31 100 | N76 0 
Ye -18 X 1 in 2CA86 100 10H333 100 23LA83 50 TL25 100 5DA64 50 
96-18 ХТУ in | 1KA37 100 | 10552 100 | 3AUVE 0 8-1. | 22TL27 100 Аб 0 
JAe-18 X 2 in 22ТА88 50 231427 50 231 А84 50 E 22TN05 100 22TN84 50 
8-16 X Vo in | 22TC02 — 50 | 21430 50 | 3AUW8 0 К |. 221М6 100 | N8 0 
8-16 X 9 in 3KZ55 50 3LA31 50 ET 50 Е 22TN09 50 2TN88 25 
8-16 X 1 in | 23KZ56 50 | A 0 AUWA 0 Е |. 6AY34 50 | DA69 
J&-16 X 1 Yin 2TC06 50 22ТН06 50 SAUYS 25 k 22TL41 50 25DA71 25 
8-16 X2 in | 23KZ58 25 | 23LA33 25 | ЗАМ К | 2013 20 | М6 
416 X 2 Vain KZ60 (27H09 25 | ЗАШ6 2 2147 50 | 22TM68 
8-16 X 3 in | 23KZ61 25 | 23LA34 25 | 3AVG6 0 | 22TN14 50 N96 
Ж-16 X 4 in | 235752: 10 | H 0 AVA 0 | 2?TNI7 — 50 | N99 
2-13 X1 in | 238774 — 25 | A44 K9 0 | 25CY32 250 | DA 
2-13 X1 iin | 221038 25 | 22TH30 25 | K9 0 | 22116 50. DATS 
2-13Х1%іп 227134 — 25 | 22TH31 25 | 24K9 0 22118 25 | V 0 
2-13 X2 in | 23KZ75 10 | 23LM5 10 | SAU 0 [ 22TI602 — 25 | М 0 
2-13 X2 V» in | 22TC41 — 10 | 22TH34 10 | ЗАМА 0 | 221N30 25 P Ü 
2-13 X3 in | 2877.10 | A46 0 K919 | 221452 5 | P Ü 
2-13 X4in | 23774 5 24М8 5 | 3AVU | 221180 05. М8 0 
9-11 X 1 in | 22TC62 10 | 25DN57 10 | 3AUUA 0 | 221181 10 |  6BU28 
8-11 X15 in 04 0 0/44 0 AUUS 0 | 22718: 10 | М86 
36-11 Х21п | 22TC66 5 1307449 K946 | 6AV84 10 | 
8-11Х2 Yin | 23KZ84 5 | 221955 5 | V |. 6AV86 10 | 9 
98-11 X 3 in |2740 — 5 ОЛ? 5 | ЗАМ | 25DF60 10 | 0699 
&-11 X3 v^ in | 227070 5 018 5 | 3AVX9 | 25DF62 10 | DHO 
36-11 X4 in (|2101 5 9010 5 | ЗАМ | 22114 10 | М9 
X 8 [ 6СА75 100 | 
| 227092 5. | | 6CA78 100 | 


UK55 50 
22UK57 10 
4 А9 00 HD 00 
3HEE8 100 3HED5 100 Қ 4CAG3 100 
[ 3HEFÍ — 100 | 3HED7 100 | ; 8-1. 
[ AFCC2 50 | 3HEDB 50 4 22RW50 00 
Y PA : ve 1 
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Download Available FASTENERS 
GRAINGER.COM | Hex Head Cap Screws 


CAD 


Hex Head Cap Screw Materials, Grades, and Finishes 


STEEL . FINISHES AND COATINGS 
An iron alloy with typically a few tenths of a percent of carbon Grade 2 - Used for Armor Coat - Proprietary coating that provides 
to improve its strength and fracture resistance compared to light-duty fastening corrosion and chemical resistance in harsh or 
other forms of iron. -saltwater environments 
Grade 5 - Suitable Grade 8 - Used in : Black Oxide - A black coating that covers 
Grade A307A ; , ITE : the top layer of a ferrous material with a 
СЛЕДЫ енін | for fastening most № y» demanding, high ! С А ) 
AJITA те Fe PW machinery and equip- == — stress applications. — chemical treatment. Corrosion resistant in dry 
carbon etal 9 С 55 ment Head is marked < 3 > Head is marked with environments 
with 3 radial lines 6 radial lines : Blue Phosphate - Blue-dyed zinc plating to 
; easily identify metric fasteners 
Grade 9 - Strongest Class 8.8 - Medium қ / | 
қ ETUR Chrome Plated - Highly corrosion-resistant 
55 ) А еш Tor heavy-duty ваш ШП Glass 1085 Used. finish that extends wear and resilience. Provides 
= SS applications. Head is ductility and work- 10.9) for high stress appli- protection in environments where fasteners are 
7/17 marked with 9 radial % ability. Used on most cations or materials exposed to high friction and wet conditions 


lines types of equipment 
Е : СЙ СИЕ : Hot Dipped Galvanized - Molten zinc finishing 
STAINLESS STEEL | process provides superior corrosion resistance. 


Thicker than other finishes 
A group of ferrous alloys that contain a minimum of 11% chromium; a composition 


that prevents the iron from rusting and provides heat-resistant properties. г NL-19 - Proprietary treatment that makes stain- 
less steel fasteners brighter, stronger and more 
corrosion resistant 


18 18-8 - Magnetic with 3 1. 316 - Highly corrosion resistant as well à i | . 
» natural chemical resistance as chemical and saltwater resistant Plain - No coating or treatment applied 
Zinc Plated - Corrosion resistant in wet 
environments 
A2 - Metric; magnetic А4 - Metric; highly corrosion resistant as n pa eh 
т à n ч ; Zinc Yellow - Yellow-plated zinc finish that 
istan well hemical and saltwater resistant ; UA > 
Winaem rerne Сеа ап iere No ROS protects against corrosion in wet environments. 
Metric Hex Head Cap Screws Hex Head Cap Screws 
Head Height and Width Head Height and Width 
Thread Head Head Thread Threads Minimum Head | Head 
Size (Dia.) | Threads per mm Height Width Size (Dia.) | periInch | Thread Length | Height | Width 
М4 Coare-070 | 28mm | 7mm w Етте A Hat | Wwe 
: DEL Grade A307A Steel Hex 
Coarse - 0.80 Coarse - 18 ізді m 
M5 3.5 mm 8mm Ae Епе24 % Yea Vo 
M6 Coarse - 1.00 nm 10mm 36 Coarse - 16 1 156" DAD Head Cap Screws 
Fine - 0.75 E Fine - 24 S | ve 
= = = Meet ASME B18.2.1 ASTM A307 standards 
Coarse - 1.25 Coarse - 14 г " 
M8 Fine - 1.00 5.3mm | 13mm Ths Fine -20 1% % % йт Pkg 
M10 Cgarse- 150] &4mm | 17mm и ате: 14 yw | Ww Length , Thread Style No. шу. 
С ГУБ С Bo 1 Hot d e Galvanized 
м1? дате 1751 7.5mm | 19mm Ув ЕСЕ 1% ы | йе 10-20 Coarse | 
Fine - 1.5 ine - 18 T Partially Threaded 2ВҮ86 100 
М14 Coarse i 200 8.8 тт | 22 тт 55 Coarse - 11 1% ha" | Aen тй" Partially Threaded 2BY88 100 
Fine - 1. ine - 18 рд Partially Threaded 2BY90 100 
M16 Coarse-200 | 10mm | 24mm 9 Coarse - 10 194 > | 1% т Partially Threaded 2BY92 100 
Fine - 1.50 ine - 16 38"-16 Coarse 
M18 Coarse 5280 115mm | 27 mm % Coarse - 9 2 зы" | 1 54s" T Fully Threaded 2BY94 100 
ine - 2. ine - 14 Tw Partially Threaded 2BY97 100 
M20 Coarse-2.50 | 455mm | 30mm 1 Coarse - 8 2 Su | qw т Partially Threaded 20414. 50 
Fine - 2.00 ine - 14 1/7-13 Coarse 
M24 ане aul 15mm | 36mm 1% Coarse - 7 "m DUEEIUE ТИ" Partially Threaded 2CA26 50 
5 ine ЖЕ) 4 іпе - 12, » Partially Threaded 2CA29 50 
M30 oarso Sp 187mm | 46mm іш parser 2% Bo" | 1%' 6 Partially Threaded 2CA39 25 
Fine - 3.00 ine - 12 5911 Coarse 
M36 Cparse-40Ü | 99.5 mm | 55mm іне) EEE зи He | 2W 2 Partially Threaded 260 — 25 
Ine - 3. ine - 12 3 Partially Threaded 2CA42 25 
4 Partially Threaded 2CA44 25 
Zinc Plated 
1/"-20 Coarse " 
T Fully Threaded 41UC68 100 
Hex Head Cap Screw Thread Styles and Types 2 Fully Threaded 210069 — 20 
2W Fully Threaded 
THREAD STYLE THREAD TYPE 34-16 Coarse i 
А д iw Fully Threaded 41UC96 50 
Fully Threaded - Threads run the Coarse - Less threads per inch; require 3, fu у Thread ed Е 0004 22 
entire length of the screw body. — fewer turns to fully tighten. йан — un 
i i : 2" Fully Threaded 167H38 160 
мы ы Gip sirenen is mes: Fine - Threads are more closely spaced 6" Fu Thread ed 110032 5 
p à for reduced tapping torque. Less likely -— “Coarse Fully Threaded 167H50 50 
Partially Threaded - Has an to loosen or break when threaded into T Fully Threaded 410044: 5 
i ibrati i 8! Partially Threaded 2BY19 25 
ME edd Palle Деш moving or vibrating materials. m i Partially Threaded 58117 2 
0 тт” ing length of the screw body. The aaao: Week ee mue osen E M Fully Threaded 167H65 65 
ШЫГ teilen БҮ ite ri spaced than fine threads. Used in areas Зуя Fully Threaded 167H71 45 
IN ETE due where precise, small adjustments must | -ngas 1711" JUD S 
ga. А be made as the fastener is tightened. 3” Partially Threaded 2BY73 10 
and alignment are most important. 10° Partially Threaded 2BY82 10 
12" Partially Threaded 2BY84 6 
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FASTENERS 
Hex Head Cap Screws 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Grade 2 Steel Hex Head Cap Screws 


» Meet ASME B18.2.1 SAE J429 standards 


ltem Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. 
Black Oxide 2 Partially Threaded 42Ј№02 300 3-10 Coarse 38"-16 Coarse 
1/"-20 Coarse Partially Threaded 22RX14 25 TW" Fully Threaded 22RX80 10 Зд" Fully Threaded 22RY22 50 
Эд" Fully Threaded SNYR6 100 ИЛ Partially Threaded 228Х16 25 2" Fully Threaded 22RX82 5 1 Fully Threaded 22RY24 50 
1" Fully Threaded 5МҮВ8 100 Partially Threaded — 42JN04 250 3 Partially Threaded 228Х86 5 1 Fully Threaded 22RY25 50 
Ти" Partially Threaded 5МҮВ9 100 т Partially Threaded — 22RX18 25 6" Partially Threaded 42/М81 25 n Partially Threaded 22RY26 50 
Т" Partially Threaded 5МҮТ0 100 Partially Threaded 42/М06 200 Zinc Plated Partially Threaded 42/Р31 350 
2" Partially Threaded 228231 50 3” Partially Threaded — 22RX20 25 1/"-20 Coarse 2 Partially Threaded 42/Р33 300 
2 Partially Threaded  22RW81 50 4 Partially Threaded 22RX22 10 V Fully Threaded SJTV6 100 оу Partially Threaded — 22RY30 25 
2%" Partially Threaded 228М/82 50 5" Partially Threaded — 22RX24 10 i Fully Threaded 5JTV4 100 Partially Threaded 42/Р35 250 
gw Partially Threaded 42JM65 400  !/"-13 Coarse 1 Partially Threaded — 5JTV3 100 3 Partially Threaded 42/Р37 200 
Partially Threaded 22RW86 50 T Fully Threaded 22RX44 25 1%" Partially Threaded 5ЈТМ2 100 Partially Threaded 22RY32 25 
5 Partially Threaded 22RW90 25 n Fully Threaded 22RX45 25 214" Partially Threaded 228Х95 50 б Partially Threaded 22RY36 10 
6 Partially Threaded 42/М71 250 Fully Threaded 42JN32 175 2” Partially Threaded 42./М92 550 Partially Threaded — 42JP41 160 
516"-18 Coarse 1w Fully Threaded 22RX46 25 Partially Threaded — 22RX96 50 ?е"-14 Coarse 
ж Fully Threaded SNYU7 100 1%" Fully Threaded 22RX47 25 Б Partially Threaded 228Ү05 25 1 Fully Threaded 22RY42 25 
1" Fully Threaded SNYU9 100 " Partially Threaded — 42JN35 160 e Partially Threaded 42JP03 250 1/13 Coarse 
Fully Threaded 42JM76 700 Partially Threaded 228Х48 10 Partially Threaded 228Ү07 25 1 Fully Threaded 22RY58 25 
1" Fully Threaded 5NYVO 100 2” Partially Threaded 228Х50 10 %6-18 Coarse 1 Fully Threaded 22RY59 25 
1” Partially Threaded 5МҮ/1 100 3" Partially Threaded 42JN39 110 Ya" Fully Threaded 5JTU1 100 1%" Fully Threaded 22RY60 25 
ж Partially Threaded 42JM80 400 Partially Threaded 228Х52 10 1" Fully Threaded 5JTUO 100 2 Partially Threaded 22RY62 10 
Partially Threaded 22RW94 50 3w Partially Threaded 228Х53 10 Fully Threaded 42JP08 700 20" Partially Threaded 22RY64 10 
2%" Partially Threaded 22RW96 50 3/0" Partially Threaded 228Х54 10 n Partially Threaded — 5JTT8 100 234" Partially Threaded 22RY65 10 
3 Partially Threaded 22RW98 50 40” Partially Threaded 228Х57 5 Partially Threaded — 42JP10 500 3 Partially Threaded — 42JP71 110 
4 Partially Threaded 228Х01 25 T Partially Threaded 228756 5 2 Partially Threaded 22RY09 50 Partially Threaded 22RY66 10 
34"-16 Coarse 54"-11 Coarse Partially Threaded — 42JP12 400 Күлі Partially Threaded 228Ү68 10 
ж Fully Threaded 22RX08 50 1Ww Fully Threaded 42JN50 110 2y" Partially Threaded — 22RY11 50 4 Partially Threaded 22RY70 5 
4 Fully Threaded 22RX10 50 134" Fully Threaded 42JN51 100 Partially Threaded 42/Р14 350 Partially Threaded 42/Р75 85 
Fully Threaded 42JM97 500 оу Partially Threaded 42/М54 80 т Partially Threaded 22RY13 50 9-11 Coarse 
qw Fully Threaded 22RX11 50 Partially Threaded 228Х67 5 Partially Threaded — 42JP16 300 2 Fully Threaded 22RY79 5 
Fully Threaded 42JM98 450 3 Partially Threaded 22RX69 5 күлі Partially Threaded ӘЛЕ? 50 2%" Partially Threaded 22RY81 5 
1%" Partially Threaded 228Х12 50 3%" Partially Threaded — 42JN59 55 4 Partially Threaded 22RY15 25 3 Partially Threaded 22RY83 5 
5" Partially Threaded 228Х75 5 40" Partially Threaded 22RY16 25 
Grade 5 Steel Hex Head Cap Screws - Made in USA 
Grainger's product suppliers have certified that products below comply with 
"Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance. 
= Meet ASME B18.2.1 standards 
Item Pkg. ltem Pkg. ltem Pkg. ltem Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty Length Thread Style No. Qty Length Thread Style No. Qty. 
Black Oxide 34"-10 Coarse 38"-16 Coarse %в"-11 Coarse 
14"-20 Coarse 2%" Fully Threaded 38WT44 50 Зд" Fully Threaded 38TM18 50 iw Fully Threaded 38TM28 10 
Ww Fully Threaded 38WG02 100 т Partially Threaded  38WT46 45 1" Fully Threaded 38TM20 50 1% Fully Threaded 38WP41 10 
y Fully Threaded 38WG04 100 Partially Threaded 38WK72 5 Fully Threaded 38WH97 500 2" Fully Threaded 38WP42 5 
1" Fully Threaded 38WJ25 100 3%" Partially Threadei 38WK74 5 m Fully Threaded 38WN97 50 2" Partially Threaded  38TM83 5 
1" Partially Threaded — 38WJ26 100 " Partially Threaded — 38WT50 35 Fully Threaded 38WY57 450 214" Partially Threaded — 38TM84 5 
TE Partially Threaded 38WJ27 100 Partially Threadei 38WK76 5 1%" Partially Threaded — 38TM50 50 234" Partially Threaded 38TM85 5 
56-18 Coarse 74"-9 Coarse 1 Fully Threaded 6JCC1 100 т Partially Threaded — 38TM86 5 
y Fully Threaded 38WG07 100 З?" Partially Threaded 38WT63 30 Partially Threaded — 38TM51 50 Partially Threaded 38М727 70 
1? Fully Threaded 38WJ44 100  74"-14 Fine 2" Partially Threaded — 38TM52 25 aw Partially Threaded 38WP43 5 
Tw Fully Threaded 38WJ45 100 2 Fully Threaded 38WM59 5 ay" Fully Threaded 6JCC3 50 Partially Threaded — 38WZ28 65 
3" Partially Threaded 38WJ53 50 3" Partially Threaded 38WM62 5 Partially Threaded — 38TM53 25 күлі Partially Threaded 38TM87 5 
5346-24 Fine 1 14"-7 Coarse 2%" Partially Threaded — 38TM54 25 4 Partially Threaded 38TM88 5 
1” Fully Threaded 38WL72 100 5” Partially Threaded 38WT98 9 3 Partially Threaded — 38TM56 25 40" Partially Threaded 38TM89 5 
38"-16 Coarse Zinc Plated 3” Partially Threaded — 38TM57 25 5 Partially Threaded — 38TM90 5 
" Fully Threaded 38WG13 50 14"-20 Coarse 4" Partially Threaded 38TM58 10 6 Partially Threaded — 38TM92 5 
Fully Threaded 38WH10 500 ж Fully Threaded 6HGA1 100 7⁄46"-14 Coarse 34"-10 Coarse 
Ту" Fully Threaded 38WJ63 50 56" Fully Threaded 38WH87 1600 T Fully Threaded 38TM22 25 2' Fully Threaded 38WP55 5 
n Partially Threaded — 38WJ64 50 1 Fully Threaded 38WN79 100 iw Fully Threaded 38WP12 25 Fully Threaded 38WZ37 60 
Partially Threaded 38WR59 350 n" Partially Threaded 6JCG5 100 2" Partially Threaded  38TM62 25 owe Fully Threaded 38WP56 5 
234" Partially Threaded —. 38WJ69 25 Fully Threaded 6HGAG6 100 1/13 Coarse Fully Threaded 38WZ38 55 
3" Partially Threaded 38WR65 200 115" Partially Threaded 6JCG6 100 1" Fully Threaded 38TM24 25 2W Fully Threaded 38WP57 5 
4 Partially Threaded 38WR69 160 Fully Threaded 6HGA7 100 Fully Threaded 38WJ04 200 234" Partially Threaded 38TM93 5 
1/2"-13 Coarse 9" Partially Threaded — 38TM35 50 1 Fully Threaded 38TM25 25 3 Partially Threaded 38TM94 5 
m Fully Threaded 38WG20 25 Fully Threaded 6HGA9 100 1%" Fully Threaded 38WP20 25 И Partially Threaded 38ТМ96 5 
Fully Threaded 38WH17 175 оу Partially Threaded З8ТМ37 50 19 Fully Threaded 38WP21 25 Partially Threaded — 38WZ43 40 
qw Fully Threaded 38WK04 25 Fully Threaded 6HGCO 100 Fully Threaded 38WY93 150 4" Partially Threaded — 38T1M97 5 
Fully Threaded 38WR93 200 3 Partially Threaded — 38TM39 50 2' Partially Threaded 38TM69 10 4w Partially Threaded 38TM98 5 
2 Partially Threaded 38WKO6 10 3” Partially Threaded — 38TM40 50 Partially Threaded 38WY94 160 5" Partially Threaded 38TM99 5 
Partially Threaded 38WR95 160 4 Partially Threaded — 38TM41 25 2%" Partially Threaded 38TM70 10 5” Partially Threaded — 38TN01 5 
ду Partially Threaded — 38WR97 130 %c"-18 Coarse ду" Partially Threaded  38TM71 10 6" Partially Threaded — 38TN02 5 
Partially Threaded 38WKO8 10 m Fully Threaded 38WH91 800 Partially Threaded 38WY96 130 6 Partially Threaded 38WP58 1 
3" Partially Threaded 38WK10 10 Fully Threaded 6HGC7 100 3 Partially Threaded — 38TM73 10 Т" Partially Threaded 38WP59 1 
Зу" Partially Threaded 38WK12 10 1" Fully Threaded 38WN89 100 3” Partially Threaded 38ТМ74 10 34"-16 Fine 
%o'-18 Fine 1 Fully Threaded 38WN90 100 4 Partially Threaded — 38TM75 5 234" Partially Threaded 38М/Ү02 45 
1w Fully Threaded 38WM21 25 115" Partially Threaded 38М/Ү43 500 4%" Partially Threaded 38TM76 5 74"-9 Coarse 
%"-11 Coarse Partially Threaded 6JCH4 100 5" Partially Threaded — 38T1M77 5 2% Fully Threaded 38WP69 5 
1w Fully Threaded 38WH22 110 2" Partially Threaded — 38TM43 50 6 Partially Threaded 38ТМ79 5 т Partially Threaded — 38TN03 5 
2" Fully Threaded 38WK45 5 2%" Partially Threaded — 38TM45 50 %e"-12 Coarse Partially Threaded 38WZ54 30 
2%" Partially Threaded 38WK47 5 3 Partially Threaded — 38TM47 50 2 Fully Threaded 38WP36 10 3%" Partially Threaded 38TNO5 5 
т Partially Threaded 38WK49 5 56-24 Fine 4 Partially Threaded 381М07 5 
Partially Threaded — 38WT31 70 Зд" Fully Threaded 38WG73 100 1"-8 Coarse 
30 Partially Threaded — 38WT33 60 3%" Partially Threaded 38WP82 5 
Partially Threaded 38WK51 5 4 Partially Threaded 38TN12 5 
4 Partially Threaded 38WK53 5 40" Partially Threaded 38WP84 5 
4%" Partially Threaded 38WK55 5 5” Partially Threaded 38М/Р86 5 
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Grade 5 Steel Hex Head Cap Screws l 
a Meet ASME B18.2.1 standards 
ltem Pkg. ltem Pkg. ltem Pkg. ltem Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. 
Black Oxide 9-11 Coarse 38"-16 Coarse 1/"-20 Fine 
14-20 Coarse 17" Fully Threaded 22ТА15 10 yr Fully Threaded 2FUE4 5 1“ Fully Threaded 22TF07 25 
Ww Fully Threaded ЗЕМҮ2 100 2" Fully Threaded 22TA17 5 17" Partially Threaded — 2FUJ2 5 T Fully Threaded 25CN38 25 
y Fully Threaded ЗЕМҮ4 100 ИЛ Partially Threaded 22ТА19 5 3-24 Fine 4" Fully Threaded 41UE97 5 
T Fully Threaded 3ENY6 100 Fully Threaded 41UC36 5 yr Fully Threaded 4GVL9 5 Fully Threaded 167K11 100 
TW Partially Threaded — 3ENY7 100 3 Partially Threaded — 22TA21 5 Tw Partially Threaded — 4GVN3 5 Бу” Partially Threaded — 42HF31 65 
Ту" Partially Threaded ЗЕМҮ8 100 39 Partially Threaded — 22TA22 5 1% Partially Threaded 46ҮМ4 5 в Partially Threaded 22719 5 
2r Partially Threaded 228771 50 T Partially Threaded — 3FNX5 5 2" Partially Threaded 4GVN5 5 %e"-12 Coarse 
27 Partially Threaded 426711 600 491" Partially Threaded 22ТА24 5 Zinc Plated Ту" Fully Threaded 2CE51 25 
күлі Partially Threaded 228716 50 Tw Partially Threaded 157098 35 1/"-20 Coarse 2r Fully Threaded 22TC56 10 
Lu Partially Threaded 426718 350 Partially Threaded ЗЕМҮЗ 5 yw Fully Threaded 2CA46 100 3 Partially Threaded 23К782 10 
ША Partially Threaded 420720 325 9-18 Fine H" Fully Threaded 2СА48 100 %c"-18 Fine 
14-28 Fine Tw Fully Threaded 22ТЕ08 10 y Fully Threaded 2CA50 100 TW Fully Threaded 25CN39 25 
ув" Fully Threaded 3EPA6 100 1%" Fully Threaded 22TE09 10 1" Fully Threaded 2CA54 100 1%" Partially Threaded 2СЕ69 25 
1 Fully Threaded ЗЕРА8 100 ду” Partially Threaded 22ТЕ12 5 ТИ" Partially Threaded 1КА22 100 2 Fully Threaded 22TF25 10 
198 Partially Threaded 22Т028 100 Partially Threaded 42Н071 80 Ту" Partially Threaded 1КҮ23 100 3W Partially Threaded — 22TF28 10 
Ту" Partially Threaded ЗЕРСІ 100 2% Partially Threaded 22ТЕ13 5 2 Partially Threaded 228772 50 58"-11 Coarse 
2W Partially Threaded 22Т030 50 3" Partially Threadei 22TE14 5 2W Partially Threaded 23К751 50 Ту" Fully Threaded 227664 10 
3” Partially Threaded 227034 50 TW Partially Threaded 25CM88 5 2%" Fully Threaded 41UD68 50 1% Fully Threaded 22TC65 10 
6 Partially Threaded 227036 25 12" Partially Threadei 22TE23 5 3" Partially Threaded 23К753 50 2" Fully Threaded 22TC66 5 
%"-18 Coarse 34"-10 Coarse 3%" Partially Threaded 42HG15 400 20" Partially Threaded 23К784 5 
ЕМ Fully Threaded 3EPD9 100 2" Fully Threaded 22TA36 5 LVA Partially Threaded 42HG19 325 29 Partially Threaded 227068 5 
1" Fully Threaded ЗЕРЕ2 100 2%" Fully Threaded 22TA37 5 14-28 Fine 3" Partially Threaded 227060 5 
Fully Threaded 426728 700 2%" Partially Threaded 22ТА38 5 үлі Fully Threaded 2CA71 100 күл Fully Threaded 41UE45 5 
Тӯ" Fully Threaded 3EPE3 100 3 Partially Threadei 3FPC4 5 ЕМ Fully Threaded 2СА75 100 3” Partially Threaded 227070 5 
TE Partially Threaded ЗЕРЕ4 100 ЗИ" Partially Threaded 42НА63 40 1" Fully Threaded 2CA76 100 4 Partially Threaded 227071 5 
1% Partially Threaded 228723 50 КЛ Partially Threaded — 3FPC6 5 4 Partially Threaded 22ТЕ53 25 5 Partially Threaded 227075 5 
2 Partially Threaded 228724 50 4" Partially Threadei 3FPC7 5 6" Partially Threaded 22ТЕ57 25 6%" Partially Threaded 42НН20 35 
оу Partially Threaded 228226 50 Fully Threaded 167065 40 %"-18 Coarse 10 Partially Threaded 2270683 5 
Fully Threaded 167618 450 4%" Partially Threaded — 3FPC8 5 W Fully Threaded 2CA82 100 12" Partially Threaded 227085 5 
3" Partially Threaded 228728 50 5 Partially Threadei 3FPC9 5 T Fully Threaded 2CA86 100  54"-18Fine 
p Fully Threaded 167622 250 Бүйі Partially Threaded 22ТА42 5 1 Fully Threaded 2CA89 100 1% Fully Threaded 2CU24 25 
%"-24 Fine 8%" Partially Threaded 256102 1 1 Partially Threaded 1КАЗ7 100 IKA Fully Threaded 25CN41 10 
y Fully Threaded 19NR79 100 3-16 Fine 1% Partially Threaded 22ТА87 50 2 Fully Threaded 22TF34 5 
1" Fully Threaded 3EPG4 100 T Fully Threaded S3FPE1 10 2" Partially Threaded 22ТА88 50 Fully Threaded 42HF47 95 
Т" Partially Threaded — 3EPG6 100 27 Fully Threaded 22TE24 5 2 Partially Threaded 22ТА90 50 29 Partially Threaded 22ТҒ36 5 
2" Partially Threaded 22Т038 50 2W Fully Threaded 22TE25 5 29 Fully Threaded 41UD85 50 күл Partially Threaded 42НЕ52 65 
20" Partially Threaded 227039 50 234" Partially Threaded 42Н092 45 3" Partially Threaded 22ТА92 50 LVA Partially Threaded 22ТҒ41 5 
5 Partially Threade 3EPH7 25 ЗИ" Partially Threaded 42HD94 40 зу" Partially Тгеайе! 1KM4 50 34-10 Coarse 
3-16 Coarse 47" Partially Threaded 22ТЕ26 5 : Partially Threaded 42Н634 250 2" Fully Threaded 227088 5 
yr Fully Threaded 228735 50 43 Partially Threaded 22ТЕ27 5 T Partially Threaded 22ТА03 25 20” Fully Threaded 227090 5 
T Fully Threaded 228737 50 8 Partially Threaded 22ТЕ32 1 5 Fully Threaded 41UD92 25 3 Partially Threaded 22TC92 5 
A Fully Threaded 228738 50 7-9 Coarse 56-24 Fine Зу" Fully Threaded 410Е58 5 
ША Partially Threaded 228739 50 2" Fully Threaded 22ТА50 5 T Fully Threaded 25CN32 100 Зу" Partially Threaded 228774 5 
13" Partially Threaded 228740 50 2%" Fully Threaded 22ТА52 5 A Fully Threaded 25CN33 100 T Partially Threaded 227094 5 
2ү" Partially Threaded 228743 25 E Partially Threaded — 3FPG3 5 Ту" Partially Threade 1КЕЗ1 100 LVA Partially Threaded 22ТА11 5 
3 Partially Threaded 228745 25 ЗИ" Partially Threaded 250108 5 3-16 Coarse 5 Partially Threaded 2270097 5 
m Partially Threadei 22RZ50 10 3y" Partially Threaded — 3FPG4 5 Ll Fully Threaded 22TC02 50 6 Partially Threadei 221001 5 
Partially Threaded 420765 150 Fully Threaded 41UC51 5 ys" Fully Threaded 23KZ55 50 8%" Partially Threadei 25CL90 1 
3-24 Fine 4 Partially Threaded ЗЕР@5 5 il Fully Threaded 23KZ56 50 %4"-16 Fine 
Ув" Fully Threaded 22TD45 50 40" Partially Threaded 3FPG6 5 ЛІ Fully Threaded 22TC05 50 1" Fully Threaded 22TF49 10 
Е Fully Threaded 42HC81 600 5 Partially Threaded — 3FPG7 5 Ту" Partially Threadei 227006 50 1W Fully Threaded 2CU69 20 
1" Fully Threaded 221048 50 Partially Threaded 42НА88 20 1%" Partially Threadei 23KZ57 50 23" Partially Threaded 42HF66 45 
лу Fully Threaded 227049 50 50" Partially Threaded — 3FPG8 5 2" Partially Threadei 23К758 25 ЗИ" Fully Threaded 41UE99 5 
Fully Threaded 42HC84 450 8" Partially Threaded — 156640 15 2 Partially Threadei 23KZ60 25 LYA Partially Threaded 22ТА28 5 
3 Partially Threadei 22TD56 25 7-14 Fine 3 Partially Threadei 23KZ61 25 4%" Partially Threadei 22TF54 5 
LYA Partially Threaded 227060 10 3" Partially Threaded 42НЕ12 30 3 Partially Threadei 221000 25 6 Partially Threaded — 22TF57 5 
7A8"-14 Coarse ША Partially Threaded ЗЕРЈ2 5 4 Partially Threaded — 23KZ62 10 74"-9 Coarse 
23" Partially Threadei 22RZ69 10 1-8 Coarse Бүйі Fully Threaded 41UE09 10 2" Fully Threaded 221007 5 
4” Partially Threadei ЗҒМН5 10 1% Fully Threaded 250112 5 3-24 Fine 2 Fully Threaded 227009 5 
Partially Threadei 4268288 100 2" Fully Threaded 36H236 5 yr Fully Threaded 22TE71 50 3 Partially Threadei 22ТА12 5 
5" Partially Threadei 4268289 90 270" Fully Threaded 250113 5 1" Fully Threaded 22TE73 50 зи" Partially Threadei 221010 5 
7Ae"-20 Fine 4 Partially Threaded 22ТА68 5 ТУ" Partially Threadei 22TE74 50 : Fully Threaded 41UE74 5 
y Fully Threaded 221067 25 p Partially Threaded 42Н004 15 2" Fully Threaded 41UE88 25 4 Partially Threade 221011 5 
КЕЛІ Partially Threaded 25CM72 10 TW Partially Threaded 156/18 12 3 Fully Threaded 41UE90 25 4" Partially Threaded 42НН37 20 
ША Partially Threadei 3FNK6 10 EVA Partially Threaded 256122 1 7A8"-14 Coarse ША Partially Threadei 221013 5 
5" Partially Threadei S3FNK7 10 11^"-7 Coarse 1: Fully Threaded 23К764 25 5" Partially Threaded 227014 5 
8" Partially Threaded 25СМ74 5 3" Fully Threaded 25CL26 1 ти" Fully Threaded 227025 25 8 Fully Threaded 41UE79 1 
14"-13 Coarse 5 Partially Threaded 256130 1 ТУ" Fully Threaded 221225 25 %"-14Рїпе 
yr Fully Threaded 426293 300  1:4"-7 Coarse Ty" Partially Threaded 23К765 25 Зу" Partially Threaded 22ТЕ62 5 
ж Fully Threaded 22RZ83 25 3” Partially Threaded 256143 1 PA Partially Threadei 23KZ66 25 1-8 Coarse 
T Fully Threaded 22RZ84 25 Lu Partially Threaded 256144 1 2%" Partially Threaded 23К768 10 зи" Partially Threaded 256М12 5 
TW Fully Threaded 22RZ85 25 5 Partially Threaded — 25CL46 1 EM Partially Threaded 23К770 10 ? Fully Threaded 41UE82 5 
Ту" Fully Threaded 22RZ86 25 11/"-6 Coarse ЗУ" Partially Threaded 23KZ71 10 4 Partially Threaded 227023 5 
TH" Fully Threaded 22RZ87 25 5 Partially Threaded 42HC32 6 Lu Partially Threaded 23К772 10 Fully Threaded 41UE83 5 
2" Partially Threaded 228788 10 11/12 Fine 5 Partially Threaded 227028 10 Б' Partially Threaded 227024 5 
2%" Partially Threaded 228290 10 10" Partially Threaded 25CN31 1 12" Partially Threaded 2217036 5 1"-14 Fine 
7 Partially Threaded 228292 10 Chrome Plated 76-20 Fine 2" Fully Threaded 22TF68 5 
ГУМ Partially Threaded 228797 5 14-20 Coarse y Fully Threaded 22TE92 25 3” Partially Threaded — 22TF69 5 
БУ" Partially Threaded — 22TA03 5 y Fully Threaded 2Е008 5 T Fully Threaded 22TE93 25 6 Fully Threaded 307614 5 
T Partially Threaded 156023 55 78 Partially Threadei 2FUH8 5 Ту" Fully Threaded 25CN36 25 1 14"-7 Coarse 
Ту” Partially Threaded 156/05 55 Ту" Partially Threaded 2ҒША2 5 5" Partially Threaded 22ТҒ03 10 40" Partially Threaded 250М26 1 
8 Partially Threaded 156624 50 1%" Partially Threaded 2FUB8 5 14"-13 Coarse 5 Partially Threaded 25CM27 1 
8%” Partially Threaded 156/06 50 2" Partially Threadei 2FUH9 5 T. Fully Threaded 23KZ74 25 11⁄"-7 Coarse 
1/"-20 Fine 1/"-28 Fine ДІ Fully Threaded 221038 25 40" Partially Threaded 25CM39 1 
1 Fully Threaded 221085 25 y Fully Threaded 4GVK1 5 ТУ" Fully Threaded 227639 25 6 Partially Threaded 25CM42 1 
2" Partially Threaded 227087 10 LH Partially Threadei 4GVK3 5 1% Fully Threaded 227040 25 T Partially Threaded 25CM44 1 
20" Partially Threaded 227089 10 ТУ" Partially Threaded 4GVK5 5 2" Partially Threaded 23К275 10 8 Partially Threaded 25CM45 1 
%e"-12 Coarse 07 Partially Threadei 4GVK7 5 2%" Partially Threaded 2270441 10 11/6 Coarse 
5%" Partially Threaded 3FNU8 5 %"-18 Coarse 3" Partially Threaded 23KZ77 10 6 Partially Threaded 25CM55 1 
%e"-18 Fine y Fully Threaded 2FUE2 5 3w Partially Threaded 23KZ78 10 TW Partially Threaded 25CM58 1 
Ти" Fully Threaded 4RUZ3 25 T Partially Threadei 2FUR4 5 4 Partially Threaded 23KZ79 5 
Т" Fully Threaded 48024 25 ТУ" Partially Threaded — 2FUJ1 5 LVA Partially Threaded 42HG89 80 
3" Partially Threaded 3FNV7 10 2 Partially Threadei 2FUN7 5 6" Partially Threaded 227050 5 
КИЛ Partially Threaded — 3FNV8 10 94s&"-24 Fine 
5 Partially Threaded 3FNW2 5 ye Fully Threaded 4GVK9 5 
T Partially Threade 4GVL3 5 
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FASTENERS Scan. Order. Done. [== 
Hex Head Cap Screws Details on page A1. 


Grade 8 Steel Hex Head Cap Screws - Made in USA 


Grainger's product suppliers have certified that products below comply with 
"Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance. 
» Meet ASME B18.2.1 SAE J429 standards 


Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. 
Black Oxide 14"-28 Fine 2%" Partially Threaded 38TP62 10 
14-20 Coarse ж Fully Threaded 1UY94 100 3" Partially Threaded 38TP63 10 
Зд" Fully Threaded 1RLYA 100 К Fully Threaded 1UY95 100 сүрі Partially Threaded 38TP64 10 
T Fully Threaded 38ZW12 100 1" Fully Threaded 38ZY88 100 4" Partially Threaded 38TP65 5 
14-28 Fine 114" Partially Threaded 1UY97 100 %e"-18 Fine 
4 Partially Threaded 38TR18 25 1%" Partially Threaded 1UY98 100 1 Fully Threaded 1ZEA7 25 
516"-18 Coarse 546"-18 Coarse 1w Fully Threaded 387714 25 
y" Fully Threaded 1В174 100 ж Fully Threaded 1UE53 100 6" Partially Threaded 38TT14 5 
1 Fully Threaded 38ZW15 100 1" Fully Threaded 387Х21 100 9-11 Coarse 
34"-16 Coarse Fully Threaded 39AC71 700 1" Fully Threaded 38TN30 10 
Зд" Fully Threaded 1RMB3 50 1w Fully Threaded 382X22 100 m Fully Threaded 38ZX49 10 
T Fully Threaded 1RMB4 50 1 Partially Threadei 1UE55 100 Fully Threaded 39AD53 100 
1" Fully Threaded 38ZW20 50 1% Partially Threaded 38TP10 50 2" Fully Threaded 387Х50 5 
1” Fully Threaded 1RMB6 50 2' Partially Threaded 38TP11 50 24" Partially Threaded 38TP70 5 
Ж Partially Threaded 6GZX8 25 2" Partially Threadei 38TP13 50 2% Partially Threaded 38TP71 5 
1/2"-13 Coarse EH Partially Threaded 38TP15 50 2% Partially Threaded 39AD57 75 
1%" Fully Threaded 1RMC6 25 күлі Partially Threadei 1UE62 50 3" Partially Threaded 38TP73 5 
1%" Fully Threaded 39AA42 200 5 Partially Threaded 39AC85 175 3w Partially Threaded 38TP75 5 
134" Fully Threaded 38ZW34 25 91в"-24 Fine Partially Threaded 39AD60 60 
" artially Threaded 6HAJ9 10 К Fully Threaded 1VA18 100 4 Partially Threaded 38TP76 5 
Partially Threaded 39AA44 160 1 Fully Threaded 382Y94 100 5 Partially Threaded 38TP78 5 
20" Partially Threaded 6HAKO 10 11⁄4" Fully Threaded 382Y95 100 Partially Threaded 39AD64 45 
%в"-12 Coarse Ту" Partially Threaded 1VA20 100 6 Partially Threaded 38TP80 5 
2" Fully Threaded 38ZW49 10 2 Partially Threaded 38TR64 50 %"-18 Fine 
3 Partially Threaded 1RMD7 10 3-16 Coarse 1%" Fully Threaded 38TN60 10 
%e"-18 Fine Зд" Fully Threaded 38TN20 50 2 Fully Threaded 387726 5 
Күлі Partially Threaded 1RMV3 10 1" Fully Threaded 38TN22 50 2% Partially Threaded 38TT16 5 
9-11 Coarse iw Fully Threaded 387Х25 50 3 Partially Threaded 381718 5 
2 Fully Threaded 382W55 5 Fully Threaded 39AC88 450 3” Partially Threaded 38TT20 5 
Fully Threaded 39AA78 95 1%" Partially Threaded 38TP21 50 49 Partially Threaded 38TT23 5 
20" Partially Threaded 38TN82 5 1% Partially Threaded 38TP22 50 Partially Threaded 39AG88 45 
3 Partially Threaded 39AA82 70 2" Partially Threadei 38TP23 25 5" Partially Threaded 38TT24 5 
3w" Partially Threaded 39AA84 60 2W Partially Threaded 38TP25 25 34"-10 Coarse 
%"-18 Fine 3 Partially Threaded 38TP27 25 1” Fully Threaded 38TN33 10 
Бүйі Partially Threaded 1RMW6 5 3%" Partially Threaded 38TP28 25 2 Fully Threaded 387Х60 5 
34"-10 Coarse 3-24 Fine Fully Threaded 39AD68 60 
" Fully Threaded 38ZW63 5 Y Fully Threaded 38TN52 50 2" Fully Threaded 39AD69 55 
Fully Threaded 39AA94 60 1 Fully Threaded 38ZY99 50 ИК Fully Threaded 387Х62 5 
2 Fully Threaded 382W65 5 10" Partially Threadei 38TR73 50 Fully Threaded 39AD70 50 
Fully Threaded 39AA96 50 2 Partially Threaded 38TR75 25 3" Partially Threaded 38TP84 5 
3" Partially Threaded 6HAK9 5 2%" Partially Threadei 38TR77 25 3” Partially Threaded 38TP86 5 
Partially Threaded 39AA98 45 7Ae"-14 Coarse 4" Partially Threaded 38TP87 5 
3%" Partially Threaded 6HALO 5 1 Fully Threaded 38TN24 25 Partially Threaded 39AD76 35 
Partially Threaded 39AC01 40 114" Fully Threaded 387Х30 25 4% Partially Threaded 38ТР88 5 
4 Partially Threaded 6HAL1 5 1%" Fully Threaded 387Х31 25 Partially Threaded 39AD78 30 
6" Partially Threaded 38TN92 5 134" Partially Threadei 38TP34 25 5 Partially Threaded 38TP89 5 
Partially Threaded 39AC09 25 2 Partially Threadei 38ТР35 25 5” Partially Threaded 38TP90 5 
74"-9 Coarse 2W Partially Threaded 38TP37 10 6" Partially Threaded 38TP91 5 
234" Fully Threaded 39AC13 30 3" Partially Threadei 38TP39 10 34"-16 Fine 
y Partially Threaded 1RMJ4 5 3%" Partially Threaded 38TP40 10 2. Fully Threaded 387730 5 
Partially Threaded 39AC14 30 4 Partially Threaded 38TP41 10 24" Fully Threaded 39AG94 55 
Күйі Partially Threaded 39AC16 25 4%” Partially Threadei 39AD17 100 3" Partially Threaded 38TT29 5 
4 Partially Threaded 1RMJ6 5 7Ae"-20 Fine 3%" Partially Threaded 39AG99 40 
m Partially Threaded 1RMJ7 5 A" Fully Threaded 38TN54 25 4" Partially Threaded 38TT31 5 
Partially Threaded 39AC20 20 1%" Fully Threaded 387704 25 40" Partially Threaded 38TT32 5 
5: Partially Threaded 39AC21 20 2" Partially Threadei 38TR87 25 5” Partially Threaded 38TT34 5 
74"-14 Fine 3 Partially Threaded 38TR89 10 74"-9 Coarse 
4 Partially Threaded 1RMY7 5 4 Partially Threaded 38TR91 10 2" Fully Threaded 38TN35 5 
1"-8 Coarse 14"-13 Coarse 2% Fully Threaded 387Х71 5 
5 Partially Threaded 38TN96 5 T Fully Threaded 38TN26 25 234" Fully Threaded 387Х72 5 
6" Partially Threaded 1RMN2 1 iw Fully Threaded 38TN27 25 т Partially Threaded 38TP98 5 
Partially Threaded 39AC35 14 iw Fully Threaded 387Х34 25 Partially Threaded 39AD86 30 
1"-14 Fine : Fully Threaded 39AD21 200 3%" Partially Threaded 38TP99 5 
3 Fully Threaded 38ZY73 5 1% Fully Threaded 387Х35 25 4" Partially Threaded 38ТВ01 5 
10" Partially Threaded 38ТВ55 1 2 Partially Threaded 38TP46 10 Partially Threaded 39AD90 25 
1 14"-7 Coarse 2%" Partially Threaded 38TP47 10 4” Partially Threaded 38ТВ02 5 
5 Partially Threaded 38ZW92 1 И Partially Threaded 38ТР48 10 5" Partially Threaded 38ТВ03 5 
1 14"-7 Coarse Partially Threaded 39AD25 130 Бу" Partially Threaded 38ТВ04 5 
4 Partially Threaded 39AC47 11 234" Partially Threadei 39AD26 110 Partially Threaded 39AD93 20 
e Partially Threaded 38ZX09 1 т Partially Threaded 38ТР50 10 6" Partially Threaded 38ТН05 1 
Partially Threaded 39AC51 8 Partially Threaded 39AD27 110 7-14 Fine 
6” Partially Threaded 39AC52 7 Ку Partially Threaded 38ТР52 10 3 Partially Threaded 38TT40 5 
Zinc Yellow 4" Partially Threaded 38ТР53 5 1"-8 Coarse 
14-20 Coarse 5° Partially Threadei 38TP55 5 2% Fully Threaded 387Х81 5 
ж Fully Threaded 1UE36 100 1/2"-20 Fine 3" Fully Threaded 387Х83 5 
Зд" Fully Threaded 1UE38 100 1" Fully Threaded 38TN56 25 3%" Partially Threaded 38ТВ07 5 
T Fully Threaded 387Х18 100 iw Fully Threaded 387710 25 4" Partially Threaded 38TR08 5 
ЕЛІ Partially Threaded 1UE39 100 Fully Threaded 39AG47 200 4%" Partially Threaded 38ТВ09 5 
1" Partially Threaded 1UE40 100 2" Partially Threaded 38TR95 10 5" Partially Threaded 38TR10 5 
1%" Partially Threaded 1UE41 100 %e"-12 Coarse 5%" Partially Threaded 38TR11 5 
2" Partially Threaded 38TN98 50 1 Fully Threaded 1UY29 25 6" Partially Threaded 38TR12 1 
20" Partially Threaded 38TP01 50 Ти" Fully Threaded 1UY30 25 1"-14 Fine 
3 Partially Threaded 38ТР03 50 iw Fully Threaded 387Х43 25 6" Partially Threaded 38TT52 1 
1% Fully Threaded 387Х44 10 6” Partially Threaded 387753 1 
2 Fully Threaded 38ZX45 10 11/47 Coarse 
2" Partially Threaded 38TP61 10 4" Partially Threaded 39AE19 11 
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GRAINGER.COM Hex Head Cap Screws 


CAD 


Grade 8 Steel Hex Head Cap Screws 
» Meet ASME B18.2.1 SAE J429 standards 


Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. 
Armor Coat 9-18 Fine 3-16 Coarse 
14-20 Coarse 5" Fully Threaded 210452 5 y Fully Threaded 23LA31 50 
ж Fully Threaded 5DJR1 100 Fully Threaded 167F66 55 1 Fully Threaded 23LA32 50 
T Partially Threaded 5DJR2 100 34"-10 Coarse Ти" Fully Threaded 22TH05 50 
2" Partially Threaded 5DJR6 50 2" Fully Threaded 2EU49 5 iw Partially Threaded 22TH06 50 
91"-18 Coarse 2%" Fully Threaded 12N688 5 Partially Threaded 307432 10 
y" Fully Threaded 5DJT3 50 3 Partially Threadei 2EU62 5 1324" Partially Threaded 22TH07 50 
1 Partially Threaded 5DJT4 50 Күлі Partially Threadei 2EU67 5 2: Partially Threaded 23LA33 25 
1w Partially Threaded 5DJT6 50 " Partially Threaded 2EU71 5 2% Partially Threaded 22TH09 25 
3-16 Coarse Fully Threaded 21C423 5 т Partially Threaded 307436 5 
T Fully Threaded 50Ј06 50 40" Partially Threaded 42HK69 30 Partially Threaded 23LA34 25 
1и" Partially Threaded 5DJU7 50 5 Partially Threade 2EU77 5 7Ae"-14 Coarse 
1” Partially Threaded 5008 50 6" Partially Threaded 22ТА54 5 1” Fully Threaded 23LA37 25 
7Ae"-14 Coarse Fully Threaded 167F61 30 1/2"-13 Coarse 
T Fully Threaded 5DJW0 25 8 Partially Threadei 2EU90 1 1^ Fully Threaded 23LA44 25 
1w Partially Threaded 5DJW1 25 34"-16 Fine 1" Fully Threaded 22TH30 25 
2" Partially Threaded 5DJW3 25 күлі Fully Threaded 216454 5 1%" Fully Threaded 22TH31 25 
14"-13 Coarse 4" Partially Threaded 2EY19 5 1% Fully Threaded 22ТН32 25 
T Fully Threaded 5DJX0 10 4%" Partially Threaded 2EY22 5 2 Partially Threaded 23LA45 10 
2 Partially Threaded 5DJX3 10 78"-9 Coarse Fully Threaded 167L09 170 
LA Partially Threaded 5DJX5 10 3" Partially Threaded 42HK82 30 2% Partially Threaded 22TH34 10 
9-11 Coarse 3" Partially Threade 6RMD5 5 3" Partially Threaded 23LA46 10 
2" Partially Threaded 5DJY6 10 4" Partially Threaded 6RMD6 5 3y" Partially Threaded 22TH36 10 
3" Partially Threaded 50Ј20 5 Fully Threaded 307927 5 Partially Threaded 307444 5 
3%" Partially Threaded 5DJZ1 5 4” Fully Threaded 307928 5 4 Partially Threaded 23LA48 5 
34"-10 Coarse TW Partially Threaded 25CN99 1 5 Partially Threaded 22TH40 5 
2%" Partially Threaded 5DJZ9 5 9" Partially Threadei 6RMES 1 6" Partially Threaded 22TH43 5 
3 Partially Threaded 5DKAO 5 9y" Partially Threaded 6RME6 1 1/2"-20 Fine 
3” Partially Threaded 5DKA1 5 74"-14 Fine 2" Partially Threaded 25DN69 10 
Black Oxide AW" Partially Threaded 6RMF1 5 9-11 Coarse 
1/"-20 Coarse 10" Partially Threaded 25CT11 1 1w Fully Threaded 302447 10 
1 Fully Threaded 2EA43 100 1"-8 Coarse 2 Fully Threaded 42HM75 95 
1%" Partially Threaded 2EA47 100 3" Fully Threaded 307932 5 Fully Threaded 307449 5 
2" Partially Threaded 2EA52 50 4" Fully Threaded 307933 5 "m Partially Threaded 22TH55 5 
3" Fully Threaded 302833 50 6" Fully Threaded 210438 1 Fully Threaded 167L21 85 
14-28 Fine Partially Threaded 6RMG2 1 3" Partially Threaded 22ТН57 5 
1% Partially Threaded 2EA64 100 Т" Partially Threadei 6RMG4 1 ЕЛ Partially Threaded 22TH58 5 
4 Partially Threaded 23LA51 25 8" Fully Threaded 216439 1 4" Partially Threaded 22TH59 5 
54e"-18 Coarse 10" Partially Threadei 6RMG9 1 Fully Threaded 210497 5 
T Fully Threaded 22TF83 100 114"-7 Coarse 34"-10 Coarse 
1" Fully Threaded 22TF84 100 4" Partially Threaded 2EY38 1 1w Fully Threaded 22TH72 10 
Partially Threaded 2EA83 50 TW Partially Threadei 29DK67 1 2" Fully Threaded 307455 5 
2 Fully Threaded 41UF08 50 8" Partially Threaded 22TG67 1 2%" Fully Threaded 307456 5 
Partially Threaded 307469 10 11/12 Fine 3" Partially Threaded 22TH77 5 
96-24 Fine 3” Partially Threaded 25CT14 1 КУЯ Partially Threaded 22TH79 5 
1" Fully Threaded 23LA54 100 4%" Partially Threaded 38ZY79 1 4" Partially Threaded 22TH80 5 
1и" Fully Threaded 19М178 100 8" Partially Threade 25CT21 1 4%” Partially Threaded 22TH82 5 
3-16 Coarse 1 14"-7 Coarse 5° Partially Threaded 22TH84 5 
T Fully Threaded 10E542 50 4" Partially Threadei 2EY70 1 5” Partially Threaded 22TH86 5 
1и" Fully Threaded 10E543 50 5” Partially Threaded 2EY77 1 6" Partially Threaded 22TH87 5 
1w Fully Threaded 41UF14 50 6 Partially Threaded 42HL27 8 34"-16 Fine 
2" Partially Threaded 2EB27 25 6/” Partially Threadei 2EY81 1 2%" Fully Threaded 25CU10 5 
3-24 Fine 8" Partially Threaded 221072 1 74"-14 Fine 
11" Fully Threaded 2EB48 50 10° Partially Threadei 221674 1 4%' Partially Threaded 22TK62 5 
134" Partially Threaded 221J27 50 16" Partially Threaded 2EY98 1 5 Partially Threaded 22TK63 5 
2 Fully Threaded 307872 25 1 1/-12 Fine 1-8 Coarse 
46-14 Coarse 4" Partially Threadei 2FA10 1 4 Partially Threaded 221.07 5 
1 Fully Threaded 2EB69 25 6" Partially Threaded 2FA15 1 4%” Partially Threaded 221J09 5 
5" Fully Threaded 210398 10 8" Partially Threadei 2FA19 1 5 Partially Threaded 227,10 5 
76-20 Fine 1 14"-6 Coarse 6" Partially Threaded 221312 1 
1w Fully Threaded 2EB90 25 4%" Partially Threaded 221678 1 6/” Partially Threaded 22113 1 
2" Partially Threaded 19NR70 — 25 5 Partially Threadei 25CP23 1 1"-14 Fine 
6 Fully Threaded 307881 10 T Partially Threaded 156K27 5 10" Partially Threaded 25CV03 1 
1/13 Coarse TW Partially Threadei 156N27 5 1 14"-7 Coarse 
1" Fully Threaded 6YAR3 25 10" Partially Threaded 22TG81 1 5” Partially Threaded 25CR14 1 
1% Fully Threaded 2EE19 25 114"-12 Fine 114"-12 Fine 
15 Fully Threaded 2EE21 25 3 Fully Threaded 29DK93 1 7" Partially Threaded 25CU35 1 
ж Partially Threaded 2EE24 10 T Partially Threaded 156K94 5 9 Partially Threaded 25CU38 1 
Fully Threaded 167K43 170 Partially Threadei 25CT33 1 1 1A"-7 Coarse 
2%" Partially Threaded 2EE28 10 Zinc Yellow 5" Partially Threaded 25CR27 1 
ЕД Fully Threaded 167K48 120 1/"-20 Coarse 5” Partially Threaded 25CR28 1 
14"-20 Fine Ya" Fully Threaded 10Е541 100 6 Partially Threaded 25CR29 1 
1и" Fully Threaded 221J36 25 jn Fully Threaded 10H330 100 T Partially Threaded 25CR31 1 
1% Fully Threaded 2EE51 25 ү Partially Threadei 10E547 100 11⁄"-12 Fine 
%e"-12 Coarse 2" Partially Threaded 22ТА57 50 2%" Fully Threaded 387796 1 
1%" Fully Threaded 221020 25 2% Partially Threadei 25CP29 50 5; Partially Threaded 42HV71 9 
%e"-18 Fine 34s"-18 Coarse 1 1A"-6 Coarse 
1w Fully Threaded 25CR80 25 Зд" Fully Threaded 10H332 100 3" Fully Threaded 25CR36 1 
9-11 Coarse ily Fully Threaded 109333 100 TW. Partially Threaded 25CR45 1 
2" Fully Threaded 307490 5 1 Fully Threaded 10H334 100 9" Partially Threaded 25CR47 1 
20" Partially Threaded 221623 5 iw Partially Threade 10E552 100 117"-12 Fine 
2%" Partially Threaded 227024 5 2" Partially Threadei 23LA27 50 5. Partially Threaded 25CU56 1 
3" Partially Threaded 221626 5 2%" Partially Threaded 22TG97 50 Т" Partially Threaded 156L21 5 
31" Partially Threaded 2EE98 5 ЕН Partially Threade 23LA28 50 
4" Fully Threaded 167F53 60 
T Partially Threaded 2EU27 5 
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Hex Head Cap Screws Details on page A1. pma 
Class 8.8 Steel Hex 
Head Cap Screws Ww y 
Length Thread Style No. Qty. 
= Coarse threads - Fully threaded на 
i Я -0.70 Соагѕе 
meet DIN 933 standards; partially 10-mm Fully Threaded GAUG3 100 
threaded meet DIN 931 standards 12-mm Fully Threaded 6AU64 100 
= Fi & 16-mm Fully Threaded 6AU65 100 
Fine threads s Fully threaded А 20-тт Fully Threaded 6AU66 100 
meet DIN 961 standards; partially 25-mm Fully Threaded 6AU67 100 
G d 9 St І H H d threaded meet DIN 960 standards М5-0.80 Coarse 
rade eel mex nea Hem Pkg. 12-mm Fully Threaded 6AU74 — 100 
= Length Thread Style No. Qty. 16-mm Fully Threaded 6AU75 100 
Cap Screws - Made in USA | зако 20-mm Fully Threaded BAUT6 — 100 
. » Қ no M5-0.80 Coarse 25-mm Fully Threaded 6AU77 100 
Grainger's product suppliers have certified that 16-mm Fully Threaded 25DD10 100 50-mm Fully Threaded 6AU82 100 
products below comply with "Made in USA" require- Неги Соагѕе асалан M ERA = TE Partially Threaded 25CY19 — 100 
p А А -mm и reade -1 .00 Coarse 
ments in accordance with FTC rules and guidance. 16-mm Fully Threaded 250021 — 100 12-mm Fully Threaded 6AUBG 100 
= Meet ASME B18.2.1 standards 20-mm Fully Threaded 25DD23 100 16-mm Fully Threaded 6AU87 100 
25-mm Fully Threaded 25DD25 100 20-mm Fully Threaded 6AU89 100 
" Fully threaded M8-1 .25 Coarse 25-mm Fully Threaded 6AU90 100 
Item Pkg. 16-mm Fully Threaded 25DD43 100 30-mm Fully Threaded 6AU91 100 
Length No. Qty. 30-mm Fully Threaded 250048 100 50-mm Fully Threaded 6AU95 100 
Zinc Yellow 50-mm Fully Threaded 25DD52 100 M7-1 .00 Coarse 
14-20 Coarse 60-mm Partially Threaded 25CV89 100 20-mm Fully Threaded 6AU98 100 
y 452F37 100 75-mm Partially Threaded 25CV92 100 25-mm Fully Threaded 6AU99 100 
1" 452Е39 100 M8-1 .00 Fine 30-mm Fully Threaded 6AV13 100 
3" 452F45 100 35-mm Fully Threaded 25DJ50 100 M8-1 .25 Coarse 
14-28 Fine М10-1 .50 Coarse 16-mm Fully Threaded 6AV21 100 
1" 45249 100 30-тт Fully Threaded 25DD64 100 20-mm Fully Threaded 6AV25 100 
2" 452F53 100 40-mm Fully Threaded 25DD66 50 25-mm Fully Threaded 6AV27 100 
3" 45255 100 50-тт Fully Threaded 25DD68 50 30-mm Fully Threaded 6AV28 100 
56-18 Coarse 80-mm Partially Threaded 25CW10 50 35-mm Fully Threaded 6AV29 100 
1" 45258 100 150-mm Fully Threaded 38C650 25 40-mm Fully Threaded 6AV31 100 
1! 452Ғ59 100 М10-1 .25 Ғіпе 50-mm Fully Threaded 22TN03 100 
2W 452F64 100 20-mm Fully Threaded 25DJ52 100 М10-1 .50 Coarse 
%в"-24 Fine 30-mm Fully Threaded 25DJ54 100 20-mm Fully Threaded 22TN05 100 
1 452F71 100 40-mm Fully Threaded 25DJ56 50 25-mm Fully Threaded 22TN06 100 
2" 452F74 100 M10-1 .00 Extra Fine 30-mm Fully Threaded 22TN07 100 
3 452F76 100 20-mm Fully Threaded 38CH75 50 35-mm Fully Threaded 22TN08 100 
%"-16 Coarse M12-1 .75 Coarse 40-mm Fully Threaded 22TN09 50 
Ty" 452F80 100 25-mm Fully Threaded 25DD80 50 50-mm Fully Threaded 22TN11 50 
1%" 452F81 100 30-mm Fully Threaded 25DD81 50 М10-1 .25 Fine 
5 452F90 50 40-mm Fully Threaded 25DD83 50 25-mm Fully Threaded 6BA26 25 
38"-24 Fine 45-mm Fully Threaded 25DD84 50 30-mm Fully Threaded 6BA27 25 
yr 452F92 100 55-mm Fully Threaded 25DD86 50 40-mm Fully Threaded 6BA29 25 
ils 452F93 100 65-mm Fully Threaded 25DD88 50 М10-1 .00 Extra Fine 
Ty" 452F94 100 150-mm Partially Threaded 25CW37 25 40-mm Fully Threaded 6BA30 25 
7As"-14 Coarse М14-2.00 Coarse 50-mm Partially Threaded 6BA56 25 
ША 452607 50 20-mm Fully Threaded 25DD96 50 М12-1 .75 Coarse 
20" 452610 50 М16-2.00 Coarse 25-mm Fully Threaded 22TN14 50 
3 452611 50 30-mm Fully Threaded 25DE11 25 30-mm Fully Threaded 22TN15 50 
76-20 Fine 50-mm Fully Threaded 42FP35 75 35-mm Fully Threaded 22TN16 50 
М 452616 100 60-mm Fully Threaded 25DE17 25 40-mm Fully Threaded 22TN17 50 
2" 452G20 50 80-mm Partially Threaded 25CW63 10 50-mm Fully Threaded 22TN19 50 
3 452622 50 100-mm Fully Threaded 42FP42 50 60-mm Partially Threaded 22TL56 50 
12"-13 Coarse М16-1 .50 Fine М12-1 .25 Extra Fine 
il 452626 50 40-mm Fully Threaded 25DJ78 25 35-mm Fully Threaded 6BA34 10 
3 452634 50 50-mm Fully Threaded 25DJ80 25 45-mm Fully Threaded 16126 10 
ЗУ" 452635 25 100-mm Partially Threaded 25DH96 10 M14-2.00 Coarse 
4 452636 25 М18-1 .50 Fine 30-mm Fully Threaded 22TN21 50 
1/"-20 Fine 45-mm Fully Threaded 38CH87 25 35-mm Fully Threaded 22TN22 50 
iu 452642 50 70-mm Partially Threaded 38CH52 10 40-mm Fully Threaded 22TN23 50 
T 452655 25 200-mm Partially Threaded 38CH64 9 М14-1 .50 Fine 
8 452656 25 M20-2.50 Coarse 30-mm Fully Threaded 6BA43 10 
%e"-12 Coarse 80-mm Fully Threaded 25DE47 10 40-mm Fully Threaded 6BA45 10 
2" 452G59 25 140-mm Fully Threaded 42FP71 20 50-mm Fully Threaded 6BA46 5 
20" 452660 25 180-mm Fully Threaded 25DE53 5 М16-2.00 Coarse 
4 452663 25 200-mm Fully Threaded 25DE54 5 40-mm Fully Threaded 22TN30 25 
5-11 Coarse M22-2.50 Coarse 45-mm Fully Threaded 22TN31 25 
1% 452674 25 240-mm Partially Threaded 25CX40 5 50-mm Fully Threaded 22TN32 25 
2 452675 25 M24-3.00 Coarse 60-mm Partially Threaded 22TL80 25 
20" 452677 25 40-mm Fully Threaded 25DE63 10 90-mm Fully Threaded 25DF48 10 
5" 452683 25 90-mm Partially Threaded 42FM99 20 110-mm Fully Threaded 38CK79 10 
%"-18 Fine Fully Threaded 25DE71 5 150-mm Fully Threaded 38CK82 10 
РЛІ 452693 25 M30-3.50 Coarse Partially Threaded 22TL90 10 
2% 452695 25 130-mm Partially Threaded 25СХ77 5 M20-2.50 Coarse 
7" 452H04 25 150-mm Partially Threaded 25CX79 5 60-mm Partially Threaded 6AY88 10 
34"-10 Coarse 300-mm Partially Threaded 25СХ85 5 70-mm Partially Threaded 6AY89 10 
2%" 452H11 20 M36-4.00 Coarse 90-mm Fully Threaded 42FX49 30 
3 452H13 20 110-mm Partially Threaded 25CX91 5 100-mm Fully Threaded 25DF65 10 
5 452H18 20 140-mm Partially Threaded 25СХ94 5 М24-3.00 Соагѕе 
34"-16 Fine 260-mm Partially Threaded 25CY02 1 90-mm Partially Threaded 42FV75 20 
3 452H29 20 M42-4.50 Coarse 120-mm Partially Threaded 42FV78 15 
5 452H33 20 140-mm Partially Threaded 25CY05 1 Zinc Yellow 
8 452H37 20 180-mm Partially Threaded 25CY07 1 M6-1 .00 Coarse 
78"-9 Coarse Hot Dipped Galvanized 20-mm Fully Threaded 38CM48 100 
2%" 452H39 15 М10-1 .50 Coarse 30-mm Partially Threaded 38CL25 100 
3 452H40 15 30-mm Fully Threaded 38CR71 50 130-mm Partially Threaded 38CL38 50 
5%" 452H45 15 35-mm Fully Threaded 38CR72 50 M8-1 .25 Coarse 
1"-8 Coarse M12-1 .75 Coarse 50-mm Fully Threaded 156W47 500 
4 452H64 10 30-mm Fully Threaded 38CR73 50 70-mm Fully Threaded 38CM75 100 
8 452H70 10 35-mm Fully Threaded 38CR74 50 80-mm Fully Threaded 156W51 400 
1"-14 Fine 40-mm Fully Threaded 38CR75 50 М10-1 .50 Coarse 
3 452H72 10 М16-2.00 Coarse 50-mm Fully Threaded 38CM89 50 
8 452H80 10 40-mm Fully Threaded 38CR82 25 200-mm Partially Threaded 38CL72 25 
11/47 Coarse 50-mm Fully Threaded 38CR84 25 М12-1 .75 Coarse 
БИЛ 452J27 8 M20-2.50 Coarse 30-mm Fully Threaded 38CN02 50 
5" 452J30 6 80-mm Partially Threaded 38CR53 10 40-mm Fully Threaded 38CN04 50 
1 1/"-12 Fine 120-mm Partially Threaded 38CR57 10 60-mm Partially Threaded 38CL77 50 
37" 452Ј40 8 М24-3.00 Соагѕе М16-1 .50 Fine 
БИ 452.44 6 140-тт Partially Threaded 38CR67 5 60-mm Partially Threaded 38CN70 25 
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< Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM | Hex Head Cap Screws 
Item Pkg. Item Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. 
45-mm Fully Threaded 250633 25 40-mm Partially Threaded 6AJ90 100 
50-mm Fully Threaded 25D634 25 50-mm Partially Threaded 6AJ92 100 
Partially Threaded GAE43 5 M8-1 .25 Coarse 
55-mm Fully Threaded 25DG35 25 16-mm Fully Threaded 22TN40 100 
60-mm Fully Threaded 250636 25 20-тт Fully Threaded 22TN41 100 
Class 10.9 Steel Hex Рана Threaded 25024010 Fly Tieaded 281.088 — i00 
artially Тһгеаде Шу Тһгеаде 
: 70mm Fully Threaded 2506837 10 30-mm Partially Threaded 6AJ95 25 
Head Cap Screws 80-mm Partially Threaded 25742. 10 35-mm Fully Threaded 231060 100 
90-mm Partially Threaded 256243 10 40-mm Partially Threaded 6AJ96 25 
= Coarse threads - Fully threaded 120-mm Partially Threaded 250246 10 Fully Threaded 38CU15 100 
s i 140-mm Partially Threaded 256248 10 50-mm Partially Threaded 23LC49 100 
meet DIN 933 standards; partially 150-mm Partially Threaded 250749 10 60-mm Partially Threaded 221М15 100 
threaded meet DIN 931 standards М16-1 .50 Fine 70-mm Partially Threaded 22TMM6 100 
= Fine threads - Fully threaded meet 30-mm Fully Threaded 25DK03 — 25 80-mm Partially Threaded 22TM17 100 
5 i 40-mm Fully Threaded 25DK05 25 100-mm Partially Threaded 22TM19 50 
DIN 961 standards; partially threaded 50-mm Fu ү hreaded 25DK07 25 М10-1 .50 Coarse à 
meet DIN 960 standards М18-2.50 Coarse 16-mm Fully Threaded 227442 100 
Item Pkg. 45-mm Fully Threaded 25DG43 25 20-mm Fully Threaded 23LC61 100 
Length Thread Style No. Qty. 50-mm Fully Threaded 250644 25 25-тт Fully Threaded 23LC62 100 
Black Oxide 70-mm Partially Threaded 250758 10 30-тт Fully Threaded 23LC63 100 
M6-1 .00 Coarse М18-1 .50 Fine 35-mm Fully Threaded 231064 100 
16-mm Fully Threaded 25DF81 100 40-mm Fully Threaded 38CV20 10 Partially Threaded 6AU14 25 
20-mm Fully Threaded 25DF82 100 50-mm Fully Threaded 380/21 10 40-тт Partially Threaded 6AU15 25 
25-mm Fully Threaded 25DF83 100 60-mm Fully Threaded 38CV22 10 Fully Threaded 38CU17 100 
M8-1 .25 Coarse М20-2.50 Coarse 50-mm Partially Threaded 23LC50 50 
16-mm Fully Threaded 25DF90 100 50-mm Fully Threaded 25DG49 10 60-mm Partially Threaded 22TM20 50 
20-mm Fully Threaded 25DF91 100 55-mm Fully Threaded 25DG50 10 70-mm Partially Threaded 22ТМ21 50 
25-mm Fully Threaded 25DF92 100 60-mm Fully Threaded 25D651 10 80-mm Partially Threaded 38CT81 50 
30-mm Fully Threaded 25DF93 100 70-mm Fully Threaded 25DG52 10 90-mm Partially Threaded 22TM22 50 
35-mm Fully Threaded 25DF94 100 80-mm Partially Threaded 250767 10 100-mm Partially Threaded 22TM23 50 
40-mm Fully Threaded 25DF95 100 Fully Threaded 25D653 10 M12-1 .75 Coarse 
45-mm Partially Threaded 25CY79 100 90-mm Partially Threaded 250268 10 20-mm Fully Threaded 22TN43 50 
50-mm Partially Threaded 25CY80 100 120-mm Partially Threaded 256771 10 25-mm Fully Threaded 23LC65 50 
Fully Threaded 25DF96 100 140-mm Partially Threaded 250773 10 30-mm Fully Threaded 23LC66 50 
60-mm Partially Threaded 25CY81 100 150-mm Partially Threaded 250774 10 35-тт Fully Threaded 23LC67 50 
70-mm Partially Threaded 25CY82 100 180-mm Partially Threaded 250776 5 40-mm Fully Threaded 22TN44 50 
100-mm Partially Threaded 25CY85 50 200-mm Partially Threaded 25C277 5 Partially Threaded 6AU23 10 
М10-1 .50 Coarse 220-mm Partially Threaded 256778 5 45-mm Partially Threaded 6AU24 10 
16-mm Fully Threaded 25DF97 100 М20-1 .50 Fine 50-mm Partially Threaded 23LC51 50 
20-mm Fully Threaded 25DF98 100 50-mm Fully Threaded 38CV25 10 Fully Threaded 38CU21 50 
25-mm Fully Threaded 25DF99 100 60-mm Fully Threaded 157A98 50 60-mm Partially Threaded 23LC52 50 
30-mm Fully Threaded 25DG01 100 Fully Threaded 38CV26 10 Fully Threaded 38CU22 50 
35-mm Fully Threaded 25DG02 100 90-mm Partially Threaded 38CU99 10 70-mm Partially Threaded 22TM26 25 
40-mm Fully Threaded 25DG03 50 M22-2.50 Coarse 80-mm Partially Threaded 22TM27 25 
Partially Threaded 25CY88 50 80-mm Fully Threaded 25DG59 10 90-mm Partially Threaded 22TM28 25 
45-mm Partially Threaded 25CY89 50 M24-3.00 Coarse 100-mm Partially Threaded 22TM29 25 
50-mm Fully Threaded 250604 50 60-тт Fully Threaded 25D663 10 110-mm Partially Threaded 22TM30 25 
55-mm Partially Threaded 25CY91 50 70-mm Fully Threaded 25DG65 10 120-mm Partially Threaded 22ТМ31 25 
60-mm Fully Threaded 250005 50 80-тт Fully Threaded бАВ96 10 М14-2.00 Соагѕе 
Partially Threaded 25CY92 50 90-mm Partially Threaded 256791 5 25-mm Fully Threaded 6AE95 25 
70-mm Partially Threaded 25CY94 50 100-mm Partially Threaded 250792 5 30-mm Fully Threade 22TN45 50 
75-mm Partially Threaded 25CY95 50 Fully Threaded 25DG67 5 35-mm Fully Threaded 23LC68 50 
80-mm Fully Threaded 25DG07 50 140-mm Partially Threaded 250796 5 40-тт Fully Threade 23LC69 50 
90-mm Partially Threaded 25CY97 50 150-mm Partially Threaded 250297 5 45-mm Fully Threaded 22TN46 25 
100-mm Fully Threaded 25DG08 50 160-mm Partially Threaded 156M36 20 50-mm Partially Threaded 22TM32 25 
200-mm Partially Threaded 156M87 100 200-mm Partially Threaded 25DA01 5 Fully Threade 22TN47 25 
М10-1 .25 Fine 280-mm Partially Threaded 25DA05 5 60-mm Partially Threaded 22T1M33 25 
20-mm Fully Threaded 42GD07 400 M24-2.00 Fine Fully Threade 6AJ23 10 
25-mm Fully Threaded 25DJ88 100 /0-mm Fully Threaded 25DK10 10 70-mm Partially Threaded 22TM34 25 
30-mm Fully Threaded 25DJ89 100 M30-3.50 Coarse 80-mm Partially Threaded 22TM35 25 
M12-1 .75 Coarse 100-mm Partially Threaded 42Ғ742 10 100-mm Partially Threaded 22TM37 25 
16-mm Fully Threaded 25DG09 50 110-mm Partially Threaded 42Ғ743 10 М16-2.00 Coarse 
20-mm Fully Threaded 250010 50 120-mm Partially Threaded 42Ғ744 10 30-mm Fully Threade 23LC70 25 
25-mm Fully Threaded 250611 50 140-тт Partially Threaded 25DA17 5 35-mm Fully Threaded 23LC71 25 
30-mm Fully Threaded 25D612 50 200-mm Partially Threaded 25DA22 5 40-mm Fully Threade 23LC72 25 
35-mm Fully Threaded 25D613 50 220-mm Partially Threaded 25DA23 5 45-mm Fully Threade 23LC73 25 
40-mm Fully Threaded 250014 50 260-mm Partially Threaded 25DA25 5 50-mm Fully Threaded 23LC74 25 
Partially Threaded 6AE27 10 M36-4.00 Coarse Partially Threaded 6AU39 5 
45-mm Fully Threaded 250015 50 70-mm Fully Threaded 42GA92 10 55-mm Fully Threaded 6AJ48 10 
Partially Threaded 250707 50 140-тт Partially Threaded 25DA37 5 60-mm Partially Threaded 23LC53 25 
50-mm Partially Threaded 250708 50 160-mm Partially Threaded 25DA39 5 70-mm Partially Threaded 23LC54 10 
Fully Threaded 25DG16 50 Blue Phosphate 80-mm Partially Threaded 23LC55 10 
55-mm Partially Threaded 250709 50 M8-1 .25 Coarse 90-mm Partially Threaded 23LC56 10 
60-mm Partially Threaded 250210 50 25-mm Fully Threaded SAHF8 50 100-mm Partially Threaded 42FZ78 50 
Fully Threaded 250017 50 30-mm Fully Threaded SAHF9 50 Partially Threaded 22TM38 10 
65-mm Partially Threaded 256711 50 60-mm Partially Threaded 5AHG2 25 110-mm Partially Threaded 22TM39 10 
70-mm Partially Threaded 256712 25 M12-1 .75 Coarse 120-mm Partially Threaded 22TM40 10 
80-mm Partially Threaded 256714 25 40-тт Fully Threaded 5AHHO 10 M20-2.50 Coarse 
90-mm Partially Threaded 256715 25 50-тт Partially Threaded БАНН1 10 40-тт Fully Threaded 22TN48 10 
140-mm Partially Threaded 250720 25 70-mm Partially Threaded БАННЗ 10 50-mm Fully Threaded 22TN50 10 
M12-1 .50 Fine M16-2.00 Coarse 55-mm Fully Threaded 22TN51 10 
60-mm Partially Threaded 25DJ14 50 60-mm Partially Threaded 5AHJO 5 60-mm Fully Threaded 22ТМ52 10 
М14-2.00 Coarse 90-mm Partially Threaded 5AHJ3 5 65-mm Fully Threaded 6AJ68 5 
30-mm Fully Threaded 25D623 50 100-mm Partially Threaded 5AHJA 5 70-mm Fully Threaded 38CU29 10 
35-mm Fully Threaded 250624 50 М20-2.50 Coarse Partially Threaded 22TM42 10 
40-mm Fully Threaded 250025 50 90-mm Partially Threaded 5AHJ9 5 80-mm Partially Threaded 22TM43 10 
50-mm Fully Threaded 25DG27 25 100-mm Partially Threaded БАНК0 5 Fully Threaded 157A12 50 
80-mm Partially Threaded 250730 25 140-тт Partially Threaded БАНКА 5 90-mm Partially Threadei 22TM44 10 
M14-1 .50 Fine Zinc Yellow 100-mm Partially Threaded 22TM45 10 
30-mm Fully Threaded 25DJ98 50 M6-1 .00 Coarse 110-mm Partially Threadei 22TM46 10 
40-mm Fully Threaded 25DK01 50 12-mm Fully Threaded 6AE65 100 120-mm Partially Threaded 22TM47 10 
60-mm Fully Threaded 38CV09 25 16-mm Fully Threaded 6AE66 100 M24-3.00 Coarse 
M16-2.00 Coarse 20-mm Fully Threaded 6AE67 100 50-mm Fully Threaded 22TN53 10 
30-mm Fully Threaded 25D630 25 25-mm Fully Threaded 6AE68 100 70-mm Fully Threaded 22TN54 10 
35-mm Fully Threaded 25D631 25 30-mm Fully Threaded бАЕб9 100 80-mm Fully Threaded 22ТМ55 10 
40-mm Fully Threaded 25D632 25 35-mm Fully Threaded 23LC57 100 110-mm Partially Threaded 22TM50 5 
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Hex Head Cap Screws Details on page A1. 


Š Item п 
" Length Thread Style No. ty. 
- 12"-20 Fine 
18 8 Stainless Steel 1 Fully Threaded 24L202 10 
Hex Head Cap Screws 1W Fully Threaded 29DP42 10 
ра Fill Threaded — — AMUNGI 5 
ully Threade 
= Meet ASME B18.2.1 standards T Partially Threaded 29DP50 —5 
Item Pkg. Item Pkg. ay," Partially Threaded 25CV41 5 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. БУ" Partially Threaded 25CV43 5 
NL-19 297 Fully Threaded 41UG75 25 %6-12 Coarse 
1/"-20 Coarse т Partíally Threaded ЗА0Ү8 25 Ту" Fully Threaded 250/04 10 
y Fully Threaded 368611 100 Partially Threaded 42JY931 300 2" Fully Threaded 24K937 5 
T Fully Threaded 36RG15 100 4" Partially Threaded 24K867 10 2W Partially Threaded 29DN56 5 
mm Fully Threaded 36RG20 100 Fully Threaded 41UG78 10 оу" Partially Threaded 24K938 5 
Partially Threaded 36RG18 50 4” Partially Threaded 42JY96 210 ° Partially Threaded 42JZ68 100 
2" Fully Threaded 36RG27 50 5 Fully Threaded 167L83 200 т Partially Threaded 24K939 5 
56-18 Coarse 56-24 Fine Partially Threaded 423270 85 
T Fully Threaded 36RG39 50 y Fully Threaded 24114 50 Зу" Partially Threaded 24K940 5 
Ту" Fully Threaded 368044 50 7%" Fully Threaded 1XU10 50 LUAM Partially Threaded 29DN60 5 
Ту" Fully Threaded 36RG49 50 ти" Fully Threaded 29DP19 50 5 Partially Threaded 29DN61 5 
1% Partially Threaded 36RG51 25 iw Fully Threaded 41UH43 50 9%е"-18 Fine 
2 Fully Threaded 36RG52 25 Partially Threaded 29DP20 50 ТУ" Fully Threaded 29DP53 10 
ИА Partially Threaded 368057 10 2W Partially Threaded 29DP23 25 2" Fully Threaded 29DP55 5 
3-16 Coarse "m Fully Threaded 41UH46 25 2W" Partially Threaded 29DP56 5 
T Fully Threaded 36RG72 50 Partially Threaded 29DP24 25 37" Partially Threaded 29DP58 5 
ТУ” Partially Threaded 36RG80 25 3” Partially Threaded 25CV13 25 6 Partially Threaded 29DP63 5 
1% Partially Threaded 368084 25 4 Partially Threaded 1XY44 10 9-11 Coarse 
ж Fully Threaded 36RG90 25 3-16 Coarse 1 Fully Threaded 423780 120 
Partially Threaded 36RG88 10 y Fully Threaded 3AUU1 50 Ту" Fully Threaded 3AUU9 10 
оу Fully Threaded 36RG96 25 T Fully Threaded 3AUW4 50 194" Fully Threaded 3AUT3 10 
Partially Threaded 36RG94 10 1 Fully Threaded ЗА079 50 2 Fully Threaded 24K946 5 
El Fully Threaded 36RH01 25 Ту" Partially Threaded 3AUYS 25 Fully Threaded 42J283 95 
76-14 Coarse 1% Partially Threaded 3AUZ1 25 ay" Partially Threaded 3AVYA 5 
2" Partially Threaded 36RH14 10 И Partially Threaded 421708 325 Ы Fully Threaded 41UH13 5 
12"-13 Coarse Partially Threaded 3AVD1 25 2W" Partially Threaded 3AVT8 5 
Ти" Fully Threaded 36RH20 25 2" Fully Threaded 410683 25 234" Partially Threaded ЗАМ25 5 
TE Fully Threaded 36RH24 25 Partially Threaded 42JZ09 300 4 Fully Threaded 41UH15 5 
ж Fully Threaded 36RH32 10 Partially Threaded 3AUUG 25 3 Partially Threaded ЗАМХЗ 5 
Partially Threaded 36RH30 5 2%" Partially Threaded 421711 250 Зу" Partially Threaded 3AVX9 5 
214 Partially Threaded 36RH34 5 Fully Threaded 167L89 275 3% Partially Threaded 3AVX6 5 
20" Partially Threaded 36RH38 10 23 Partially Threaded 42012 225 T Partially Threaded 3AVX8 5 
3 Fully Threaded 36RH42 10 3" Partially Threaded 3AVG6 10 бу" Partially Threaded 423298 35 
%в"-11 Coarse ЗУ" Partially Threaded 40TW52 10 8 Partially Threaded 156N62 30 
2" Fully Threaded 36RH54 5 4" Partially Threaded 3AVA2 10 5-18 Fine 
20" Fully Threaded 36RH57 5 Partially Threaded 42JZ17 160 T Fully Threaded 221670 10 
234" Partially Threaded 36RH59 5 que Fully Threaded 167L04 150 ША Fully Threaded 23LA85 10 
3 Partially Threaded 36RH61 5 Б” Fully Threaded 167L05 140 2 Fully Threaded 24L216 5 
сүрі Partially Threaded 36RH63 5 6 Partially Threaded 424724 110 3 Partially Threaded 23LA88 5 
34"-10 Coarse Тү” Partially Threaded 29DN42 5 T Partially Threaded 29DP70 5 
5 Partially Threaded 36RH82 5 9 Partially Threaded 3AVP3 1 34"-10 Coarse 
78"-9 Coarse 9-24 Fine 2" Fully Threaded 3AUU5S 5 
2 Fully Threaded 36RH84 1 y Fully Threaded 250/15 50 АЛ Fully Threaded 24K970 5 
1"-8 Coarse i Fully Threaded 25CV16 50 3 Partially Threaded 3AVRS 5 
20" Fully Threaded 36RH90 1 Е Fully Threaded 25CV17 50 КУД Fully Threaded 41UH27 5 
Plain 17" Partially Threaded 29DP28 25 ЗУ" Partially Threaded 3AVT3 5 
1/"-20 Coarse 1% Partially Threaded 290Р29 25 ЗУ" Partially Threaded 42KA11 35 
ж Fully Threaded 3AUY9 100 2" Fully Threaded 41UH51 25 4 Partially Threaded 3AVT2 5 
Эд" Fully Threaded 3AUVS 100 215" Partially Threaded 29DP31 25 LYA Fully Threaded 41UH30 5 
1 Fully Threaded 3AUVS 100 2% Partially Threaded 25CV35 25 5 Fully Threaded 41UH31 5 
16 Fully Threaded 24K832 25 т Partially Threaded 29DP32 10 Partially Threaded 42KA16 30 
Ty" Partially Threaded 3AUW2 100 Fully Threaded 41UH54 10 БУ” Partially Threaded 42KM7 25 
1% Partially Threaded 3AVC8 100 зу" Partially Threaded 25CV36 10 T Partially Threaded 156H70 25 
ША Partially Threaded 3AVE4 100 Partially Threaded 42KC06 180 34-16 Fine 
15%" Fully Threaded 25CP12 100 7As"-14 Coarse 14 Fully Threaded 42KC67 75 
1% Partially Threaded 3AUZ5 100 1' Fully Threadei 30P093 25 fi Fully Threaded 29DP74 5 
ж Partially Threaded 40TW46 50 Fully Threadei 421708 350 Ту" Fully Threaded 24C659 5 
Fully Threaded 167157 750 i Fully Threaded 30P094 25 2" Fully Threaded 24C661 5 
24 Fully Threaded 41UG64 50 iw Fully Threaded 3AVF5 25 20" Fully Threaded 24C663 9 
215" Partially Threaded 3AUWS 50 Fully Threaded 424730 275 3 Partially Threaded 23LA91 5 
234" Partially Threaded 42JY66 500 1%" Partially Threaded 3AVJ3 10 ЗУ" Partially Threaded 23LC01 5 
3 Partially Threaded 3AVP1 25 2 Partially Threaded 3AVF1 10 78"-9 Coarse 
3” Partially Threaded 42JY69 425 2y Partially Threaded 3AVF3 10 2" Fully Threaded 25CV18 5 
КЕЛІ Partially Threaded 3AVC3 25 Partially Threaded 421738 180 27" Fully Threaded 25CV19 5 
T Partially Threaded 29DN34 5 3" Partially Threaded 3AVES 10 294 Fully Threaded 25CV09 5 
8 Partially Threaded 29DN35 5 Lu Partially Threaded 3AVJ4 5 Е Fully Threaded 42KA25 30 
14"-28 Fine 7Ae"-20 Fine 3 Partially Threaded 23LC05 5 
ў" Fully Threaded 3AVC9 100 T Fully Threaded 3AVJ5 25 ЗИ" Partially Threaded 29DN76 5 
y Fully Threaded 1XE81 100 TW Fully Threaded 25CV38 25 зу" Partially Threaded 22TK75 5 
yr Fully Threaded 3AUWS 100 Ty" Fully Threaded 25CV40 5 á Partially Threaded 42KA28 25 
Жж Fully Threaded 1XE83 100 TW Partially Threaded 29DP35 10 39 Partially Threaded 29DN77 5 
T Fully Threaded 3AVE3 — 100 pr Partially Threaded 3AVNG 10 5 Partially Threaded 25CV10 5 
mm Partially Threaded 29DP09 100 17-13 Coarse Partially Threaded 42KA33 20 
Fully Threaded 41UH34 100 T Fully Threaded 24K011 10 Бу" Partially Threaded 29DN79 5 
m Partially Threaded 29DP11 100 Ти" Fully Threaded 24K012 10 6 Partially Threaded 25CV21 5 
Fully Threaded 41UH35 100 Tw Fully Threaded 24K013 10 Partially Threaded 42KA35 15 
1% Partially Threaded 29DP12 100 m Fully Threaded 3AUV7 10 10 Partially Threaded 29DN84 1 
"mm Fully Threaded 41UH39 50 4 Fully Threaded 424747 170 1"-8 Coarse 
Partially Threaded 29DP15 50 РД Partially Threaded 3AUVA 10 27 Fully Threaded 25CV22 5 
т Partially Threaded 25CV12 50 ay Partially Threaded 3AVC1 10 3" Fully Threaded 25CV24 5 
Fully Threaded 41441 5 Ы Fully Threaded 41UH01 — 10 37" Partially Threaded 22TK76 5 
%в"-18 Coarse 2W Partially Threaded 3AVA7 10 4" Partially Threaded 22ТК77 5 
V Fully Threaded 3AUT8 100 3 Partially Threaded 24K919 5 4% Partially Threaded 246576 1 
x Fully Threaded 3AUT6 100 KYA Partially Threaded 3AVY9 5 БУ” Partially Threaded 22TK80 5 
1" Fully Threaded 23LA83 50 4 Partially Threaded 3AVU7 5 6 Partially Threaded 22ТК81 5 
Fully Threaded 42JY82 750 4% Partially Threaded 424758 70 T Partially Threaded 24L016 1 
ПЛ Fully Threaded 3AUV1 50 Dr Fully Threaded 167M12 75 8" Partially Threaded 24L018 1 
Fully Threaded 42JY83 650 5W Fully Threaded 167M13 70 10" Partially Threaded 1YA99 1 
1%" Partially Threaded 3AVE1 50 6” Partially Threaded 3AVT7 5 114-1 Coarse 
ТУ” Partially Threaded ЗАШ/8 50 т” Partially Threaded 156H67 50 3 Partially Threaded 29DP02 1 
1% Partially Threaded 22TK68 50 Fully Threaded 41UH11 5 5 Partially Threaded 42KA60 9 
2 Partially Threaded 231484 50 8%" Partially Threaded 24K931 1 8 Partially Threaded 29DP07 1 
270" Partially Threaded ЗАМАб 25 9" Partially Threaded 24K932 1 9 Partially Threaded 29DP08 1 
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Hex Head Cap Screws 


316 Stainless Steel 


Hex Head Cap Screws 


= Meet ASME B18.2.1 standards 
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Item 
No. 


36RG08 
36RG13 
36RG17 
36RG25 


36RG37 
36RG36 
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316 Stainless Steel Hex Head 


Cap Screws - Made in USA 
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Grainger's product suppliers have certified that products below comply with 
"Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance. 


= Meet ASME B18.2.1 standards 


Length 
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420N54 
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Partially Threaded 
Partially Threaded 
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Partially Threaded 
Partially Threaded 


Item 
No. 


23LC22 
42KR13 
23LC23 
23LC24 
42KR15 
3AUD4 
167M86 
23LC25 
23LC26 
22TK87 
42KR20 
3AUHS 
167M91 
42KR24 
42KR25 
22TK88 
290701 
41UH89 
29DT02 
42KR31 
41UH91 
290704 
42KR34 


25CV31 
290709 
25CV32 
25CV33 
41UH93 
290111 


290712 
3AUH4 
42KR45 
3AUF3 

3AUE6 

23LC32 
42KR48 
23LC33 
42KR50 
23LC35 
42KR52 
3AUE2 

3AUH1 

ЗАЧЕТ 

41UJ01 
29DTi5 
42KR61 
42KR62 
42KR64 
156N88 
29DT19 
29DT20 


42KR65 
23LC39 
23LC40 
42KR68 
3AUE3 

3AUC9 
42KR70 
3AUAS 
3AUD5 
3AUD1 


Item 
No. 
420N62 
420N63 
420N64 


420N65 
420N66 
420N67 
420N68 
420N69 
420N70 
420N71 


8 
34"-10 Coarse 
oF 


2%" 
3 


3w 
4 

EU 

LEA 


78"-9 Coarse 


191" 
2 
AA 
2%" 
3 
ЗУ" 


2% 


Thread Style 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 

Fully Threaded 
Partially Threaded 

Fully Threaded 

Fully Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 


Fully Threaded 
Fully Threaded 
Partially Threaded 
Threaded 
y Threaded 
Threaded 
hreaded 
Threaded 
hreaded 


9 
ы 
zx 
ES 
ERE 


hreaded 
hreaded 
hreaded 

Fully Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 

Fully Threaded 
Partially Threaded 


Fully Threade 
Fully Threade 
Fully Threade: 
Fully Threade 


c 
Bag 


обо 


Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Fully Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Fully Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 


Thread Style 


Fully Threaded 

Fully Threaded 

Fully Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
Partially Threaded 
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Item 
No. 
ЗАТ28 
3AUC5 
29DT24 
24L116 
41UJ10 
246608 
410411 
246609 
290726 
22TK97 
156N95 
29DT28 
29DT29 


3AUC3 
241126 
23145 
231046 
167М18 
231047 
290736 
290737 
42КТ03 


290741 
25CV46 
42КТ08 
25CV47 
25CV48 
42КТ11 
25CV49 
22TL03 
25CV50 
25CV51 
42KT18 
42KT20 
156H73 
246630 
290750 


2501152 
42KT22 
42КТ23 
22TK94 
22TL07 
42КТ30 
42КТ32 
250/55 
42КТ36 
156J03 
246644 
2411157 


42КТ37 
290161 
42КТ38 
42KT41 
156P10 


42KT43 
42KT44 
29DT69 
250157 
156Р12 


Item 
No. 


420N72 
420N73 
420N74 
420N75 
420N76 
420N77 
420N78 
420N79 
420N80 


Pkg. 
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FASTENERS Scan. Order. Done. [== 
Hex Head Cap Screws Details on page A1. 


Grade A2 Stainless Steel 
Hex Head Cap Screws 


= Fully threaded screws meet DIN 933 standards 
= Partially threaded screws meet DIN 931 standards 


Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. 
Black Oxide 30 Fully Threaded 221014 50 75-mm Partially Threaded 250А81 10 
M6-1 .00 Coarse mm Partially Threaded 380206 50 80-mm Fully Threaded 250087 10 
70-тт Fully Threade 54FR19 50 35 Fully Threaded 221615 50 90-mm Partially Threaded 22ТМ73 10 
80-mm Fully Threaded _ 54FR20 50 mm Partially Threaded 380747 50 100-mm Fully Threaded | 250088 10 
90-mm Fully Threade 54FR21 50 40-mm Fully Threaded 22TN62 50 110-mm Partially Threaded _ 22TM75 10 
M8-1 .25 Coarse 45-mm Partially Threaded 250А55 50 120-mm Partially Threaded 227М76 10 
110-тт Fully Threaded 54FR23 — 25 Fully Threaded 22TN64 50 130-тт Partially Threaded _ 22TM77 10 
120-mm Fully Threaded 54FR24 — 25 50-mm Partially Threade 25DA56 50 140- Partially Threaded — 25DA82 10 
М10-1 .50 Coarse Fully Threaded 22TN66 50 mm Fully Threaded 380742 10 
120-mm Fully Threaded 54FR26 25 ш Partially Threaded  25DA58 50 150- Partially Threaded  25DA83 10 
130-mm Fully Threaded 54FR27 — 25 65-mm Partially Threaded _ 25DA59 50 mm Fully Threaded 38D243 10 
М14-2.00 Coarse 80-mm Partially Threade 22TM55 50 160-mm Fully Threaded 38074 5 
60-mm Fully Threaded 54FR32 10 90-mm Partially Threaded 6BE91 25 180-mm Partially Threaded 38072 5 
80-mm Fully Threaded 54FR33 10 100-mm Partially Threade 22TM57 — 25 M14-2.00 Coarse 
NL-19 110-mm Partially Threade 25DA60 25 25-mm Fully Threaded 25DG89 25 
M6-1 .00 Coarse 120-mm Partially Threaded _ 25DA61 25 30-mm Fully Threaded 22TP05 25 
12-mm Fully Threaded 36RH92 100 140-mm Partially Threaded _ 25DA62 10 40-mm Fully Threaded 22TP07 25 
16-mm Fully Threaded 36RH93 100 M8-1 .25 Coarse 45-mm Fully Threaded 250690 10 
20-mm Fully Threaded 36RH94 100 12-mm Fully Threaded 22TN68 50 50-mm Fully Threaded 22TP08 10 
25-mm Fully Threaded 36RH96 100 14-mm Fully Threaded 25D681 50 Partially Threaded _ 25DA85 10 
40-mm Fully Threaded 36RH97 25 16-mm Fully Threaded 22TN69 50 55-mm Partially Threaded 380722 10 
50-mm Fully Threaded 36RH98 25 20-mm Fully Threaded 22TN71 50 70-mm Partially Threaded _ 22TM79 10 
60-mm Fully Threaded 36RH99 25 25-mm Fully Threaded 2218,3 50 Fully Threaded 250691 10 
M8-1 .25 Coarse 30 Fully Threaded 22TN74 50 80-mm Partially Threaded _ 22TM80 10 
16-mm Fully Threaded 36RJ01 25 qmm Partially Threaded 3807107 50 90-mm Partially Threaded 25ПА86 10 
20-mm Fully Threaded 36RJ02 25 35 Fully Threaded 221N75 50 100-mm Partially Threaded 25ПА87 10 
25-mm Fully Threaded 36RJ04 25 mm Partially Threaded 380711 50 120-mm Partially Threaded 380224 10 
30-mm Fully Threaded 36RJ05 25 40 Fully Threaded 22TN76 50 M16-2.00 Coarse 
35-mm Fully Threaded 36RJ06 25 zmm Partially Threaded 38072 50 25-mm Fully Threaded 22TP09 10 
60-mm Fully Threaded 36RJ10 10 45 Fully Threaded 221N77 50 40-mm Fully Threaded 22TP12 10 
М10-1 .50 Coarse mm Partially Threaded _ 250А63 50 50-mm Fully Threaded 22TP14 10 
16-mm Fully Threaded 36RJ11 10 50-mm Fully Threaded 22TN78 50 55-mm Partially Threaded 227М81 10 
20-mm Fully Threaded 368.12 10 55-mm Partially Threaded _ 25DA65 50 Fully Threaded 250092 10 
25-mm Fully Threaded 36RJ13 10 Fully Threaded 22TN80 50 60-mm Partially Threaded — 22TM82 10 
30-mm Fully Threaded 368.14 10 60-mm Partially Threaded 25ПА66 50 65-mm Partially Threaded _ 25DA88 5 
35-mm Fully Threaded 36RJ16 10 Fully Threaded 42GN08 400 70-mm Fully Threaded 250694 5 
40-mm Fully Threaded 36RJ17 10 65-mm Partially Threaded 380714 50 75-mm Partially Threaded — 25DA89 5 
50-mm Fully Threaded 36RJ19 10 75-mm Partially Threaded 25ПА67 50 Fully Threaded 38077 10 
М12-1 .75 Coarse 80-mm Fully Threaded 25DG83 50 80-mm Fully Threaded 25DG95 5 
25-mm Fully Threaded 36RJ20 10 90 Partially Threaded — 22TM60 25 Partially Threaded 6BU29 5 
30-mm Fully Threaded 36RJ21 10 mm Fully Threaded 290441 25 90- Partially Threaded | 6BU30 5 
35-mm Fully Threaded 36RJ22 10 110-mm Partially Threaded 221М620 25 mm Fully Threaded 25DG96 5 
40-mm Fully Threaded 36RJ23 10 120-mm Partially Threaded _ 22TM63 25 100- Partially Threaded _ 22TM86 5 
50-mm Fully Threaded 36RJ24 10 130-mm Partially Threaded 221М64 25 mm Fully Threaded 25DG97 5 
60-mm Fully Threaded 36RJ25 — 10 140-mm Partially Threaded _ 29DJ30 10 110-mm Partially Threaded 25ПА940 5 
Plain 150-mm Partially Threaded — 25DA68 10 120-mm Partially Threaded — 22TM87 5 
M3-0.50 Coarse 160-mm Partially Threaded 38074 10 130-mm Partially Threaded — 22TM88 5 
6-mm Fully Threaded 22TA99 50 M10-1 .50 Coarse 150-mm Partially Threaded _ 25DA92 5 
8-mm Fully Threaded 22ТА4 — 50 16-mm Fully Threaded 22TN83 50 M18-2.50 Coarse 
10-mm Fully Threaded 22TA65 50 20-mm Fully Threaded 22TN84 50 50-mm Fully Threaded 29DJ45 10 
12-mm Fully Threaded 22TA66 50 25-mm Fully Threaded 22TN85 50 M20-2.50 Coarse 
16-mm Fully Threaded 22TA67 50 30-mm Fully Threaded 22TN86 50 30-mm Fully Threaded 22TP15 5 
20-mm Fully Threaded 227072 50 35-mm Fully Threaded 22TN87 50 35-mm Fully Threaded 22TP16 5 
25-mm Fully Threaded 2210,7 50 40 Fully Threaded 2271880 25 40-mm Fully Threaded 22TP17 5 
30-mm Fully Threaded 6BB84 50 guy Partially Threaded 380716 50 45-mm Fully Threaded 22TP18 5 
40-mm Fully Threaded 6BB86 50 45 Fully Threaded 22TN89 25 50-mm Fully Threaded 22TP19 5 
M4-0.70 Coarse "mm Partially Threaded 380217 50 55-mm Fully Threaded 250698 5 
6-тт Fully Threaded 227078 50 50 Fully Threaded 22TN90 25 60-mm Fully Threaded 25DG99 5 
10-mm Fully Threaded 221080 50 тп Partially Threaded _ 250469 25 70- Partially Threaded — 22TM89 5 
12-mm Fully Threaded 22TE05 50 55-mm Partially Threaded — 25DA70 25 mm Fully Threaded 25DH01 5 
16-mm Fully Threaded 22TE18 50 60 Fully Threaded 22TN92 25 75-mm Partially Threaded —— 25DA97 5 
20-mm Fully Threaded 22780 50 тї Partially Threaded _ 25DA71 25 80- Partially Threaded _ 22TM90 5 
25-mm Fully Threaded _ 22720 50 65-mm Partially Threaded _ 25DA72 25 mm Fully Threaded 25DH02 5 
30-mm Partially Threaded _ 29DJ25 50 70 Partially Threaded _ 22TM65 25 Partially Threaded 22ТМ91 5 
35-mm Fully Threaded _ 22TE22 50 тт Fully Threaded _ 29DJ42 25 90-тт Fully Threaded 29DJ51 5 
40-mm Fully Threaded 22TE28 50 75-mm Partially Threaded _ 25DA73 25 Partially Threaded 420М27 35 
45-mm Fully Threaded 6BB97 50 110 Partially Threaded _ 25DA74 10 100- Partially Threaded 227М92 5 
60-mm Fully Threaded 380735 50 "mm Fully Threaded 380737 25 mm Fully Threaded 250Н03 5 
M5-0.80 Coarse 130-mm Partially Threaded —— 22TM70 10 110-mm Fully Threaded 380751 5 
6-mm Fully Threaded 22TE20 — 50 140-mm Fully Threaded 38D238 25 120-mm Partially Threaded 22ТМ93 5 
10-mm Fully Threaded 22TE35 50 150-mm Fully Threaded 380239 25 130-mm Fully Threaded 380752 5 
12-тт Fully Threaded 22TE36 50 160 Partially Threaded 380218 10 Partially Threaded 380728 5 
16-mm Fully Threaded 22TE37 50 ШП Fully Threaded 380744 10 150-mm Fully Threaded 380753 5 
20-mm Fully Threaded 22TE38 50 М12-1 .75 Coarse M22-2.50 Coarse 
25-mm Fully Threaded 22TE39 50 20-mm Fully Threaded 22TN95 25 80-mm Partially Threaded 38073 5 
30-mm Fully Threaded 22TE40 50 25-mm Fully Threaded 22TN96 25 М24-3.00 Coarse 2 
Partially Threaded 2903298 50 30-mm Fully Threaded 221407 5 50-mm Fully Threaded 25DH04 5 
45-mm Fully Threaded 6BE19 50 35-mm Fully Threaded 221468 25 70-mm Fully Threaded 25DH06 5 
50-mm Partially Threaded 25DA53 50 40-mm Fully Threaded 22TN99 25 80-mm Partially Threaded _ 25006044 5 
60-mm Fully Threaded 6BE21 50 á5imm Fully Threaded 221801 5 Fully Threaded 25DH07 5 
Partially Threaded 25DA54 50 Partially Threaded 38DZ21 25 100- Partially Threaded 2500606 1 
70-mm Fully Threaded 6BE22 10 Е Fully Threaded 22TP02 25 тт Fully Threaded 29DJ54 — 1 
М6-1 .00 Coarse тт Partially Threaded 250А77 25 200-mm Partially Threaded 250612 1 
8-mm Fully Threaded 221845 50 55-mm Fully Threaded 22TP03 25 М30-3.50 Coarse 
10-mm Fully Threaded 22TE46 50 60 Fully Threaded 22TP04 25 60-mm Fully Threaded 29DJ56 1 
12-mm Fully Threaded 22TF76 50 п Partially Threaded  25DA79 25 70-mm Fully Threaded 29DJ57 1 
16-mm Fully Threaded 22TF95 50 65 Fully Threaded 380741 25 M36-4.00 Coarse 
20-mm Fully Threaded 221006 50 "mm Partially Threaded  25DA80 10 100-mm Partially Threaded — 29DJ39 1 
25-mm Fully Threaded 227607 50 70-mm Partially Threaded _ 22TM71 10 
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Download Available FASTENERS 
GRAINGER.COM Hex Head Cap Screws 


CAD 


Grade A4 Stainless Steel 
Hex Head Cap Screws 


= Fully threaded screws meet DIN 933 standards 
= Partially threaded screws meet DIN 931 standards 


Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. 
NL-19 M8-1 .25 Coarse 100-mm Fully Threaded 22TP59 10 
M6-1 .00 Coarse 10-mm Fully Threaded 25DH14 50 Partially Threaded 25DC59 10 
20-mm Fully Threade 36RH95 50 16-mm Fully Threaded 22TP31 50 110-mm Fully Threaded 38EA66 10 
M8-1 .25 Coarse 20-mm Fully Threaded 22TP32 50 Partially Threaded 25DC60 10 
20-mm Fully Threade 36RJ03 25 25-mm Fully Threaded 23LC76 50 120-mm Fully Threaded 38EA67 10 
40-mm Fully Threade 36RJ08 10 30-mm Fully Threaded 22TP33 50 Partially Threaded 25DC61 10 
М10-1 .50 Coarse 35-mm Fully Threaded 22TP34 50 130-mm Partially Threaded 29DJ84 10 
30-mm Fully Threade 36RJ15 10 Partially Threaded 38EA40 50 140-mm Partially Threaded 25DC62 10 
40-mm Fully Threaded 36RJ18 10 40-mm Fully Threaded 22TP35 50 220-mm Partially Threaded 38EA46 5 
M16-2.00 Coarse Partially Threaded 38EA41 50 M14-2.00 Coarse 
50-mm Fully Threaded 36RJ26 1 45-mm Partially Threaded 38EA42 50 20-mm Fully Threaded 22TP60 25 
60-mm Fully Threaded 36RJ27 1 50-mm Fully Threaded 22TP37 50 25-mm Fully Threaded 25DH22 25 
80-mm Fully Threaded 36RJ28 1 Partially Threaded 25DC29 50 30-mm Fully Threaded 25DH23 25 
Plain 55-mm Partially Threaded 25DC30 50 35-mm Fully Threade 25DH24 25 
M3-0.50 Coarse Fully Threaded 38EA59 50 40-mm Fully Threaded 25DH25 205 
6-mm Fully Threaded 6BA93 50 60-mm Fully Threaded 23LC77 50 50-mm Fully Threaded 25DH26 10 
10-mm Fully Threaded 6BA95 50 Partially Threaded 25DC31 50 60-mm Fully Threaded 25DH27 10 
16-mm Fully Threaded 6BA96 50 65-mm Partially Threaded 25DC32 50 65-mm Fully Threaded 25DH28 10 
20-mm Fully Threaded 6BA97 50 Fully Threaded 25DH15 50 70-mm Fully Threade 25DH29 10 
25-mm Fully Threaded 29DK03 50 70-mm Fully Threaded 22TP38 50 80-mm Fully Threaded 25DH30 10 
30-mm Fully Threaded 29DK04 50 Partially Threaded 25DC33 50 Partially Threaded 25DC64 10 
35-mm Fully Threaded 6BB85 50 80-mm Fully Threaded 22TP39 50 100-mm Partially Threaded 25DC66 10 
M4-0.70 Coarse Partially Threaded 25DC34 50 120-mm Partially Threaded 25DC67 10 
8-mm Fully Threaded 6BA98 50 90-mm Partially Threaded 25DC35 25 M16-2.00 Coarse 
10-mm Fully Threaded 6BA99 50 100-mm Fully Threaded 22TP41 25 25-mm Fully Threaded 22TP61 10 
12-mm Fully Threaded 6BB10 50 Partially Threaded 25DC36 25 30-mm Fully Threaded 22TP62 10 
14-mm Fully Threaded 25DH08 50 110-mm Partially Threaded 29DJ82 25 35-mm Fully Threaded 22TP63 10 
16-mm Fully Threaded 6BB11 50 120-mm Partially Threaded 25DC37 25 40-mm Fully Threaded 22TP64 10 
20-mm Fully Threaded 6BB12 50 M10-1 .50 Coarse 45-mm Fully Threaded 25DH31 10 
25-mm Fully Threaded 6BB13 50 12-mm Fully Threaded 38EA60 50 Fully Threaded 426W41 100 
30-mm Fully Threaded 22TP20 50 16-mm Fully Threaded 25DH16 50 50-mm Fully Threaded 22TP65 10 
35-mm Fully Threaded 25DH09 50 20-mm Fully Threaded 22TP42 50 55-mm Fully Threaded 250932 10 
40-тт Fully Threaded 25DH10 50 25-mm Fully Threade 23LC78 50 Partially Threaded 25DC69 10 
М5-0.80 Coarse 30-mm Fully Threaded 22TP43 50 60-mm Fully Threaded 22TP66 10 
8-mm Fully Threaded 25DH11 50 35-mm Fully Threade 22TP44 50 Partially Threaded 25DC70 10 
10-mm Fully Threaded 6BB15 50 40-mm Fully Threaded 22TP45 25 65-mm Partially Threaded 250671 Б] 
12-mm Fully Threaded 6BB16 50 Partially Threaded 38EA44 25 70-mm Fully Threaded 25DH34 5 
16-mm Fully Threaded 6BB17 50 45-mm Fully Threadei 22TP46 25 Partially Threaded 25DC72 5 
20-mm Fully Threaded 6BB18 50 Partially Threaded 25DC38 25 75-mm Partially Threaded 25DC73 5 
25-mm Fully Threaded 6BB19 50 50-mm Fully Threade 22TP47 25 80-mm Fully Threaded 22ТР67 5 
30-mm Fully Threaded 22ТР21 50 Partially Threaded 25DC39 25 Partially Threaded 25DC74 5 
35-mm Fully Threaded 22TP22 50 55-mm Partially Threaded 250640 25 90-mm Fully Threaded 22TP68 5 
40-mm Fully Threaded 22TP23 50 Fully Threaded 38EA61 25 100-mm Fully Threaded 22TP69 5 
45-mm Partially Threaded 25DC17 50 60-mm Fully Threaded 22TP48 25 120-mm Partially Threaded 25DC77 5 
50-mm Fully Threaded 29DK06 50 Partially Threaded 25DC41 25 Fully Threaded 38EA69 5 
Partially Threaded 25DC18 50 65-mm Fully Threaded 25DH17 25 130-mm Fully Threaded 38EA70 5 
60-mm Partially Threaded 25DC19 50 70-mm Partially Threaded 25DC43 — 25 140-mm Partially Threaded 25DC78 5 
M6-1 .00 Coarse Fully Threaded 38EA62 25 Fully Threaded 38EA71 5 
8-mm Fully Threaded 25DH12 50 80-mm Fully Threaded 22TP49 25 150-mm Partially Threaded 38EA49 5 
10-mm Fully Threaded 6BB23 50 Partially Threaded 25DC45 25 160-mm Fully Threaded 38EA72 5 
12-mm Fully Threaded 6BB24 50 90-mm Fully Threaded 22TP50 25 170-mm Partially Threaded 25DC80 5 
14-mm Fully Threaded 25DH13 50 Partially Threaded 25DC46 25 М18-2.50 Coarse 
16-mm Fully Threade 6BB25 50 100-mm Fully Threaded 22TP51 25 40-mm Fully Threaded 25DH35 10 
18-mm Fully Threaded 38EA55 50 Partially Threaded 250647 25 50-тт Fully Threaded 25DH36 10 
20-mm Fully Threaded 6BB26 50 110-mm Partially Threaded 25DC48 10 60-mm Fully Threaded 25DH37 5 
25-mm Fully Threade 6BB27 50 120-mm Fully Threaded 38EA63 25 70-mm Fully Threaded 25DH38 5 
30-mm Fully Threaded 23LC75 50 130-mm Partially Threaded 29DJ83 10 80-mm Fully Threaded 25DH39 5 
35-mm Fully Threade 22TP24 50 M12-1 .75 Coarse 90-mm Fully Threaded 25DH40 5 
40-mm Fully Threaded 22TP25 50 16-mm Fully Threaded 38EA64 25 100-mm Fully Threaded 25DH41 5 
Partially Threaded 38EA38 50 20-mm Fully Threaded 25DH18 25 M20-2.50 Coarse 
45-mm Fully Threade 22TP26 50 25-mm Fully Threaded 25DH19 25 40-mm Fully Threaded 25DH43 5 
Partially Threaded 25DC20 50 30-mm Fully Threaded 22ТР52 25 50-mm Fully Threaded 25DH45 5 
50-mm Fully Threaded 22TP27 50 35-mm Fully Threaded 22TP53 25 55-mm Fully Threaded 25DH46 5 
Partially Threaded 25DC21 50 40-mm Fully Threaded 22ТР54 25 60-mm Fully Threaded 25DH47 5 
F Partially Threaded 25DC22 50 T Fully Threaded 25DH20 25 " Partially Threaded 250083 5 
somm Fully Threaded 38EA56 50 4omm Partially Threaded 38EMB 25 Tomm Fully Threaded 250H48 5 
60-mm Fully Threaded 22TP28 50 50-mm Fully Threaded 22ТР55 25 75-тт Fully Threaded 38EA74 5 
Partially Threaded 25DC23 50 Partially Threaded 25DC51 25 80-mm Fully Threaded 25DH49 5 
65-mm Partially Threaded 25DC24 50 55-mm Partially Threaded 25DC52 25 Partially Threaded 25DC85 5 
70-mm Fully Threaded 22TP29 50 Fully Threaded 38EA65 25 90-mm Fully Threaded 25DH50 5 
Partially Threadei 25DC25 50 60-mm Fully Threaded 22TP56 25 Partially Threaded 25DC86 5 
80-mm Fully Threaded 38ЕА57 50 Partially Threaded 250053 25 100-mm Partially Threaded 25DC87 5 
Partially Threaded 25DC26 50 65-mm Fully Threaded 25DH21 10 110-mm Partially Threaded 29DJ91 5 
90-mm Partially Threaded 25DC27 25 Partially Threaded 25DC54 10 140-mm Partially Threaded 42GV27 25 
100-mm Fully Threaded 38ЕА58 50 70-mm Partially Threaded 25DC55 10 150-mm Partially Threaded 38EA51 5 
Partially Threaded 250628 25 Fully Threaded 29DK08 10 M24-3.00 Coarse 
75-mm Partially Threaded 25DC56 10 40-mm Fully Threaded 25DH51 5 
80-mm Fully Threaded 22TP57 10 50-mm Fully Threaded 25DH52 5 
Partially Threaded 25DC57 10 60-mm Fully Threaded 25DH53 5 
Fully Threaded 22TP58 10 70-mm Fully Threaded 25DH54 5 
90-mm Partially Threaded 42GU90 100 80-mm Fully Threaded 25DH55 5 
Partially Threaded 25DC58 10 90-mm Partially Threaded 42GV31 20 
M30-3.50 Coarse 
80-mm Fully Threaded 38EA76 1 
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FASTENERS 
Hex Head Cap Screws 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Left-Hand Hex Head Cap Screws 


= Meet ASME B18.2.1 standards 

Left-hand threaded fasteners are tightened by turning counterclockwise instead of 
clockwise. 

18-8 Stainless Steel screws are magnetic and chemical resistant to secure heavy-duty 
objects in harsh environments. 

Grade 8 Steel screws are commonly used in motors, generators, plumbing applications, 
automotive suspensions, and construction in high-stress areas. 


ltem Pkg. ltem Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. 
18-8 Stainless Steel - Plain 9-11 Coarse 
1/4"-20 Coarse 3" Partially Threaded 307407 5 
P Partially Threaded 307502 10 T Partially Threaded 302493 5 
5946-18 Coarse Grade 8 Steel - Zinc Yellow 
2%" Partially Threaded 307506 5 38"-16 Coarse 
3" Partially Threaded 302506 5 Ту" Partially Threaded 302432 10 
36"-16 Coarse 1%" Partially Threaded 307433 10 
Зд" Fully Threaded 307507 10 2%" Partially Threaded 307435 5 
20" Partially Threaded 302508 5 3" Partially Threaded 302436 5 
3" Partially Threaded 307500 5 1/7"-13 Coarse 
1/7"-13 Coarse 2" Partially Threaded 302440 5 
3 Partially Threaded 307511 5 2% Partially Threaded 307444 5 
Grade 8 Steel - Black Oxide 37" Partially Threaded 302444 5 
1/"-20 Coarse %"-11 Coarse 
2" Partially Threaded 307463 10 2% Partially Threaded 307450 5 
56-18 Coarse 4 Partially Threaded 307452 5 
2" Partially Threaded 302469 10 34"-10 Coarse 
34"-16 Coarse 1% Fully Threaded 302454 5 
1 Partially Threaded 307473 10 3" Partially Threaded 307457 5 
2 Partially Threaded 302475 10 4 Partially Threaded 302458 5 
1-13 Coarse 
2" Partially Threaded 302481 10 
2” Partially Threaded 307483: 10 
Nylon Hex Head Cap 
Screws - Made in USA 
Grainger's product suppliers have certified that products below comply with 
"Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance. 
= Inch sizes meet ASME B1.1 1982 standards 
» Metric sizes meet ANSI B1.13M 1979 standards 
Lightweight, light-duty fasteners are chemical and oil resistant. Used in areas 
where weight is a concern and insulation is needed. 
Item Pkg. Item Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. Length Thread Style No. Qty. 
Plain ти" Fully Threaded 4AGN9 5 
14-20 Coarse ША Partially Threaded _ 4AGN8 Б 
ж Fully Threaded 4AGP8 10 Е Partially Threaded 4AGV7 5 
y Fully Threaded 4AGP6 10 2%" Partially Threaded _ 4AGP2 5 
y Fully Threaded 4AGP7 10 3 Partially Threaded _ 4AGV8 5 
17 Fully Threaded 4AGV9 10 9-11 Coarse 
TW Partially Threaded _ 4AGP5 10 y Fully Threaded 4AGT4 5 
Tw Partially Threaded _ 4AGP4 10 T Fully Threaded 4AGW4 5 
2 Partially Threaded _ 4AGW1 10 2" Partially Threaded _ 4AGW5 5 
56-18 Coarse М10-1 .50 Coarse 
Д" Fully Threaded 4AGR9 10 20-mm Fully Threaded 4AGT5 10 
1" Fully Threaded 4AGR5 10 30-mm Fully Threaded 4AGT6 10 
TW Partially Threaded 4А6Т2 10 35-mm Fully Threaded 4AGT7 10 
1% Partially Threaded 4А6Т1 10 M5-0.80 Coarse 
2" Partially Threaded _ 4AGR7 10 12-mm Fully Threaded 4AGU5 25 
29 Partially Threaded 4AGT3 10 20-mm Fully Threaded 4AGU7 25 
3 Partially Threaded 4А6Н8 10 25-mm Fully Threaded 4AGU8 25 
3-16 Coarse M6-1 .00 Coarse 
y Fully Threaded 4AGR1 10 16-mm Fully Threaded 4AGW7 25 
1" Fully Threaded 4AGP9 10 20-mm Fully Threaded 4AGW8 25 
1A Partially Threaded _ 4AGR3 10 30-mm Fully Threaded 4AGW9 25 
1^ Partially Threaded _ 4AGR2 10 40-mm Fully Threaded 4AGX1 25 
2" Partially Threaded 4AGW2 10 М8-1 .25 Coarse 
2% Partially Threaded 4А684 10 16-mm Fully Threaded 4AGU9 10 
3 Partially Threaded _ 4AGW3 10 20-mm Fully Threaded 4AGV1 10 
1/13 Coarse 25-mm Fully Threaded 4AGV2 10 
y Fully Threaded 4AGP1 5 30-mm Fully Threaded 4AGV3 10 
yx Fully Threaded 4AGP3 5 35-mm Fully Threaded 4AGV4 10 
T Fully Threaded 4AGV6 5 50-mm Fully Threaded 4AGV5 10 
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Bronze Hex Head Cap 
Screws - Made in USA 


Grainger's product suppliers have certified 
that products below comply with "Made in 
USA" requirements in accordance with FTC 
rules and guidance. 

= Meet ASME B18.2.1 standards 

Stronger than brass, and provide more corrosion resistance to 
saltwater, gases, and sewage. Used in marine environments, areas 
of high corrosion and high heat, and in electrical installations. 
Nonmagnetic and electrically conductive. 


Item Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. 
Plain 
1-20 Coarse 
Vl Partially Threaded 1YB86 50 
y Partially Threaded 1YB87 50 
1 Partially Threaded 1YB88 50 
Ти" Partially Threaded 1YB89 50 
Т" Partially Threaded 1YB90 25 
%1"-18 Coarse 
y Partially Threaded 1YB91 25 
T Partially Threaded 1YB92 25 
Ти" Partially Threaded 1YB93 10 
Ту" Partially Threaded 1YB94 10 
2" Partially Threaded 1YB95 10 
2ү" Partially Threaded 1YB96 5 
38"-16 Coarse 
yr Partially Threaded TYB99 10 
1" Partially Threaded TYE10 10 
Ty" Fully Threaded ТҮЕТ1 10 
Ту" Fully Threaded ТҮЕТ2 10 
Ty" Fully Threaded ТҮЕТЗ 10 
2" Fully Threaded 1ҮЕ14 10 
2” Fully Threaded 1YE15 5 
1/13 Coarse 
y Partially Threaded 1YE16 10 
E Partially Threaded 1YE17 10 
17" Partially Threaded 1YE18 10 
1” Partially Threaded 1YE19 10 
2" Partially Threaded 1YE20 5 
2” Partially Threaded 1YE21 5 
9-11 Coarse 
1” Partially Threaded 1YE22 5 
2" Partially Threaded 1YE23 5 
2 Partially Threaded 1YE24 1 
3" Partially Threaded 1YE25 1 
Brass Hex Head 
Cap Screws 


= Inch sizes meet ASME B18.2.1 standards 

= Metric sizes meet DIN 933 standards 
Electrically conductive, nonmagnetic and 
corrosion resistant. Used on marine equipment 
and for underwater construction. 


Item Pkg. 
Length Thread Style No. Qty. 
Plain 
1/4"-20 Coarse 
T Partially Threaded 1ҮВ23 50 
2" Partially Threaded 1YB27 25 
yr Partially Threaded 1ҮВ21 50 
3-16 Coarse 
19 Fully Threaded 1YB51 10 
M5-0.80 Coarse 
10-mm Fully Threaded 6BA70 50 
12-mm Fully Threaded 6BA71 25 
16-mm Fully Threaded 6BA72 25 
20-mm Fully Threaded 6BA73 25 
25-mm Fully Threaded 6BA74 25 
30-mm Fully Threaded 6BA75 25 
M6-1 .00 Coarse 
10-mm Fully Threaded 6BA76 25 
12-mm Fully Threaded 6BA77 25 
16-mm Fully Threaded 6BA78 25 
20-mm Fully Threade 6BA79 25 
25-mm Fully Threaded 6BA80 10 
30-mm Fully Threade 6BA81 10 
40-mm Fully Threade 6BA82 10 
М8-1 .25 Coarse 
16-mm Fully Threaded 6BA83 10 
20-mm Fully Threade 6BA84 5 
25-mm Fully Threadei 6BA85 5 
30-mm Fully Threaded 6BA86 5 
40-mm Fully Threaded 6ВА87 5 
М10-1 .50 Coarse 
20-mm Fully Threaded 6ВА88 5 
30-тт Fully Threaded 6BA89 5 
40-mm Fully Threaded 6BA90 5 
М12-1 .75 Coarse 
25-mm Fully Threaded 6BA91 5 
40-mm Fully Threaded 6BA92 1 
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Structural Bolt Material Grades and Finishes 


A-3078 A325 A490 10.9 TO Ted, 


MATERIAL GRADES 

АЗ07В - Medium A325 Type 1 - Strong, A490 Type 1- Made Class 10.9 - Strong A394 Type 0 - Used A394 Type 1 - Used for 

strength, heat heavy-duty material from alloy steel creat- — steel, used for high- for steel tower bolts; Steel transmission tower 

treated carbon containing two types of ing a higher strength stress applications or corrosion resistant and bolts; corrosion resistant 

steel quenched and tempered fastener materials chemical resistant, made and chemical resistant, 
Steel for structural steel-to- to withstand environ- made to withstand environ- 
Steel connections mental pressures mental pressures 

FINISHES AND COATINGS 

Black Oxide - A black coating that covers the top Hot Dipped Galvanized - Molten zinc finishing Zinc Yellow - Yellow-plated zinc finish 

layer of a ferrous material with a chemical treatment. process that creates a tightly bonded alloy for supe- — that protects against corrosion in wet 

Corrosion resistant in dry environments. rior corrosion resistance. Thicker than other finishes environments. 


and should be used with hot dipped galvanized nuts. 


Grade A307B Heavy Hex Bolts 


= Tensile strength: 60,000 psi 
= Meet ASME B18.2.1, ASTM A307 standards 


Item Pkg. 
Length Thread Style Grip Size Head Height No. Qty. 
Black Oxide 
1/"-13 Coarse 
Ту" Partially Threaded Vain Түз in 41JU54 25 
з — Partially Threaded — — Tin ‘ain MJUSI 28 Mem Pkg 
Оу" Баа ү eae 1 Tain We a ТЫТ 25 Length __ Thread Style Grip Size Head Height No. Qty. 
3" Partially Threaded T%in Тувэ in 41JU60 25 Hot Di ed Galvanized 
wt prae Fully Threaded = ea in 411161: 10 Tw Partially Threaded VA To in 411468 — 25 
y Partially Threaded Tin Жм in 41JU67 10 Ps artially Threaded УП Ain 4MT3; 2 
Зу" Partially Threaded 2 in 77 in 41JU69 10 — ЖІ Partially Threaded Tin Y» in 41JT99 — 25 
: ен ! u c 
5— — Partial Threaded — 34 in Serin — — JU —10 iP ЕШ Threaded = бип ДЫЗ 710 
UE 2 Partially Threaded VATI Жа in 41JU05 10 
m ia у Threaded Hin Bin 41JU76 10 y. Partially Threaded 12 Pa in 41JU09 70 
3W Partially Threaded iin T5 in 41JU81 10 an AP artially Threaded 3in a in 414144 10 
oe partially Threaded n n тре — 0 AO дава ы ly Threaded Vin Ў 12018 10 
: i s 4 ! 
nu "m artially Threaded 2in ДШ 41JU83 10 3, Раг й iy Threaded | vain үп 41022 10 
i Partially Threaded Зіп 376a in 411406: 5 А artially Threade 2 in Ш 
ГА 3% Partially Threaded Tin Yin 41JU24 10 
LES Coarse Partially Threaded Тіп Wa in 41JV03 5 " Partially Threaded 2%in Yin 41JU26 10 
A Partially Threaded 2 Vin 296 іп ДЫЛА — 5 78-8 Coarse 
5 Partially Threaded 2%in ein 4105 5 T Partially Threaded 2in Shain 11815 — 25 
1 14-7 Coarse LYA Partially Threaded 2 Vo in Ts in 178076 00 
РЕЛ Fully Threaded = 7745 in 41JV12 5 rae 5" Partially Threaded 3in 37/64 in 41JU38 5 
V Parti 34i До i "-8 Coarse 
S — Partly Threaded Уй йып ANH — 5 4 Partially Threaded 190 an — HUM 5 
б. Item Pkg. 
Length Thread Style Grip Size Head Height No. Qty. 
Grade A325 Structural Bolts e Өй 
i . i TH" Partially Threaded 3 in Ac in 1TB57 
= Tensile strength: 120,000 psi 7 Partial ү hreaded Tin Fein 1TB58 
= Meet ASME B18.2.6, ASTM A325 and ASTM F3125 standards m = Partially Threaded 2in %e in 1TB62 
g- Darse 
Item Pkg. 2" Partially Threaded 3A in ?y64 in 1TB69 
al oram Thread Style Grip Size Head Height No. Qty. 2 Par ial M hreaded ad me in 18087 
аск Oxide " artially Threade ^ in ба in 
1/"-13 Coarse 34"-10 Coarse 
Tw Partially Threaded Ve in Ye in 1TA17 25 2" Partially Threaded 56 in 1952 in 1RY11 
1%” Partially Threaded Эд in Jein 1RE47 25 2" Partially Threaded 76 in 1552 in 1RY12 
3 2 Partially Threaded Tin 54s in 1RE48 25 Я es Partially Threaded 1 іп 195» in 1RY13 
9-11 Coarse 7-9 Coarse 
y Partially Threaded Yin 2%a in 1RE59 10 ЗИ" Partially Threaded 1% in 3964 in 1RY43 
2/” Partially Threaded 1 іп ?564 in 1RE61 10 1"-8 Coarse 
3" Partially Threaded 1% in 24 in 1RE63 10 3' Partially Threaded 1 іп 3964 in 1ТЕ41 
34-10 Coarse 4 Partially Threaded 2 iin 3964 in 1RY65 
2" Partially Threaded % in 1% in 1TA45 10 6 Partially Threaded 4 Tin 3964 in 1RY71 
271 Partially Threaded Ain 1% in TRE75 5 11/7 Coarse 
20%" Partially Threaded 1 іп 1552 іп 1ТА47 10 LYA Partially Threaded 2 іп Ив in 1RY82 
294" Partially Threaded Tin 1552 in 1ТА48 10 5 Partially Threaded 3in Ms in 1TE65 
3 Partially Threaded 1%in 19/5 in 1TA49 10 14"-7 Coarse 
ЗИ" Partially Threaded 176in 1% in TRE79 5 40" Partially Threaded 2 іп 2552 in 1TE83 
78"-9 Coarse БИ” Partially Threaded 3 іп 2542 in 1ТА10 
294" Partially Threaded Tin ЗУ in 1TA70 5 Zinc Yellow 
ч Partially Threaded 1 in 3964 in 1TA71 5 1/13 Coarse 
Зу" Partially Threaded 19 in 364 in TRESS 5 TW Partially Threaded YA in Ac in 1TU47 50 
4 Partially Threaded 2 іп 3564 in 1TA75 5 58"-11 Coarse 
que Partially Threaded 3in 3964 in 1TA77 5 Ту" Partially Threaded YA in 2564 in 1TU49 25 
1-8 Coarse 1%" Partially Threaded VAI 2%4 in 1TU50 25 
3 Partially Threaded 1 іп 3964 in 1RU27 5 34"-10 Coarse 
4" Partially Threaded 2 іп 396 in 1TA96 5 2 Partially Threaded іп 195 in 1TU54 25 
6 Partially Threaded 41^ in 39 in 1RU37 5 2W' Partially Threaded Тіп 1) in 1TU55 25 
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FASTENERS 
Structural Bolts 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Grade A490 


Structural Bolts 


= Tensile strength: 120,000 psi 
= Meet ASME B18.2.6, ASTM A490 


and ASTM F31 


Length 
Black Oxide 
38"-11 Erase 

ЗИ" 
34"-10 Coarse 
2%" 


4: 
1"-8 Coarse 
6 


11/4"-7 Coarse 


8 


25 standards 
Thread Style Grip Size Head Height 

Partially Threaded 19 in 2%a in 
Partially Threaded 2in 264 in 
Partially Threaded 1 іп 155 in 
Partially Threaded 136 їп 1982 in 
Partially Threaded 1%in 195» in 
Partially Threaded 2 V in 1% in 
Partially Threaded 1in 356 in 
Partially Threaded 2in 3964 in 
Partially Threaded 2 in 3564 in 
Partially Threaded 4 Vin 3964 in 
Partially Threaded 6 іп 3954 in 
Partially Threaded 5in 2% in 
Partially Threaded 6in 2% in 


Grade A394 Tower Bolts 


» Tensile strength: 74,000 psi for 
Type 0; 120,000 psi for Type 1 


» Meet ASME B18.2.1, ASTM A394 standards 
Rod-shaped bolts used to secure steel-to-steel struc- 
tural connections, or as high-strength anchors for 
wind power machines. Corrosion and chemical resis- 


tant; made to withstand environmental pressures. 


> 


Item 
No. 


31JK55 
31JK56 


31JK68 
31JK69 
31JK70 
31JK72 


31JK89 
31JK91 
31JK93 


167D24 
31JL21 


31JL46 
31JL47 


Class 10.9 


Structural Bolts 


» Tensile strength:145,038 psi 
= Meet DIN 6914, ISO 7412 standards 


Item Pkg. 
Length Thread Style Grip Size Head Height No. Qty. 
Black Oxide 
М12-1 .75 Coarse 
40-mm Partially Threaded 17 mm 8 mm 38CT11 100 
80-mm Partially Threaded 57 mm 8 mm 38CT16 50 
М16-2.00 Coarse 
70-mm Partially Threaded 42 mm 10 mm 38CT21 50 
80-mm Partially Threaded 52mm 10mm 38CT23 25 
M20-2.50 Coarse 
70-mm Partially Threaded 37 mm 13 mm 38CT30 25 
90-mm Partially Threaded 57 mm 13 mm 38CT34 25 
M24-3.00 Coarse 
120-mm Partially Threaded 81 mm 15 mm 38CT47 20 
150-mm Partially Threaded 111 mm 15 mm 38CT50 15 
Hot Dipped Galvanized 
М12-1 .75 Coarse 
45-mm Partially Threaded 22 mm 8mm 38CV28 100 
100-mm Partially Threaded 77 mm 8 mm 38CV31 50 
M16-2.00 Coarse 
40-mm Partially Threaded 12 mm 10 mm 38CV32 50 
75-mm Partially Threaded 47 mm 10 mm 38CV39 50 
120-mm Partially Threaded 92 mm 10 mm 167F09 50 
М20-2.50 Coarse 
55-mm Partially Threaded 22 тт 13 тт 38CV48 25 
60-mm Partially Threaded 27 mm 13mm 380/4 25 
70-mm Partially Threaded 37 mm 13 mm 38CV51 25 
М24-3.00 Coarse 
60-mm Partially Threaded 21 mm 15 mm 38CV67 25 
85-mm Partially Threaded 46 mm 15mm 38CV71 25 
110-mm Partially Threaded 71mm 15 mm 38CV76 25 


Item Pkg. 
Length Thread Style Grip Size Head Height No. Qty. H 
A394 Type 0 Stel - Hot Dipped Galvanized Tension Control 
в" Darse = 
Т" Fully Threaded — 7764 in 41MC06 10 - 
Я ад Partially Threaded yi in Zea in 41MC09 10 Bolts Made In USA 
4-10 Coarse » Tensile strength: 120,000 psi 
ША Fully T = Bi aimci3 10 : 
NA Fully Threaded = vein 1674 60 | = Meet ASME B18.2.6 standards 
1154 Typo 1 Stoel - Hot Dipped! Galvanized Grainger’s product suppliers have certified that products below comply with 
1 Е fu y ШЕТ ей - pu in 41 mc23 1 "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance. 
я ully Threaded — ба in 
29 Partially Threaded 1 іп a in 41MC28 10 
— Partially Threaded Те ye in 41MC29 10 | Heat-treated heavy-duty bolt-nut-washer assemblies are used in steel-to- 
z Fully Threaded = vein 167F34 — 70 Steel and steel-frame construction or high-strength applications. Bolt heads 
3 Partially Threaded 1 іп Vo in 41MC36 10 i " i 
gy Partially Threaded tin ain 167F39 — 50 are domed and not designed to be driven.The end of the shank has a spline 
ЗУ" Partially Threaded Tin Yin 167F40 50 that holds the bolt steady while a power wrench fastens the nut. When the 
nut is tightened, the spline breaks off, showing that the bolt has been prop- 
= епу installed. 
Тепѕіоп Control Bolts Grade A325 Type 1 is strong, heavy-duty steel containing two types of 
» Tensile strength: 120,000 psi quenched and tempered steel for structural steel-to-steel connections. 
= Meet ASME B18.2.6 standards Grade A490 Type 1 is made from alloy steel creating a higher strength 
Heat-treated heavy-duty bolt- fastener. 
nut-washer assemblies are used Item Pkg. 
i -to- bi Length Thread Style Grip Size Head Height No. Qty. 
in steel to steel and steel-frame | 1325 Type 1 Steel - Black Oxide 
construction or high-strength applica- 34"-10 Goarse aa us и es 
tions. Bolt heads are domed and not А artially Threaded bin zin 
* Я i 20" Partially Threaded 1 іп 1%» in 4XHC7 250 
designed to be driven.The end of the Grade A325 Type 1 is strong, heavy- 3 Partially Threaded ТУП arin AXHC8 — 240 
shank has a spline that holds the bolt duty steel containing two types of "aedis — — sna Threaded 2A "a in AXHD2 — 220 
steady while a power wrench fastens quenched and tempered steel for struc- " Partially Threaded vein Sj in A4XHEi — 200 
the nut. When the nut is tightened, tural steel-to-steel connections. 1*8 оа Partially Threaded %in Sia in AXHE2 — 190 
the spline breaks off, showing that Grade A490 Type 1 is made from alloy 2 Partially Threaded 34 in 39, in 4XHF8 130 
i i i 3" Partially Threaded 1 іп 3964 in 4XHG1 120 
the bolt has been properly installed. steel creating a higher strength fastener. Paral ae Thi Wein AXHGS — 100 
Item Pkg. A490 Type 1 Steel - Black Oxide 
Length Thread Style Grip Size Head Height No. Qty. 34"-10 Coarse 
А325 Type 1 Steel - Black Oxide Зу" Partially Threaded 2 5n in ha in 4XHH4 — 220 
34"-10 Coarse 4 Partially Threaded 2 96 in Уз in 4XHH6 190 
27" Partially Threaded 76 in 1952 in 4XGX7 — 270 78"-9 Coarse 
78"-9 Coarse 2 Partially Threaded Yin 3564 in 4XHH7 200 
237 Partially Threaded lin 3564 in 4XGY9 180 2%" Partially Threaded Tin 3564 in 4XHH9 180 
3 Partially Threaded Tin 3564 in 4XGZ1 170 3 Partially Threaded 1 іп Зуба in 4XHJ2 170 
1"-8 Coarse күйі Partially Threaded 2in 3564 in 4XHJ4 150 
жин т; —— x а ЛШ 3964 in 4XGZ7 140 1"-8 Coarse a = Si ae - 
pe eel - Black Oxide artially [hreaded 4 In 64 ІП 
3-10 Coarse 3 Partially Threaded 1 іп 3964 in 4XHJ9 120 
2" Partially Threaded ¥% in 1552 in 4XHL1 280 T Partially Threaded 2 Vain 3964 in 4XHK2 100 
2%" Partially Threaded 1 іп 1% in 4ХНІЗ 250 LVAI Partially Threaded 2% in 3964 in 4XHK4 95 
114-7 Coarse 1 14"-7 Coarse 
3 Partially Threaded Tin 1564 in 4XHP5 85 LYA Partially Threaded 2 іп 1564 in 4XHK7 70 
3W Partially Threaded 1in 4564 in 4XHP7 80 5" Partially Threaded 3in 4%4 in AXHK8 60 
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GRAINGER.COM Flange Bolts 


Flange Bolts 
a Inch sizes meet ASME B18.2.1 standards Serrated flange bolts have teeth that grip surfaces 
= Grade E9 bolts meet IFI 115 standards to resist vibration and ensure a tight hold. 


= Metric sizes meet DIN 6291 standards Grade E9 bolts have a 12-pt. head design to 
Bolts have a circular flange under the head that acts like a washer handle higher torques. 


to distribute pressure where the screw meets the surface. 


Tensile Head Item Pkg. Tensile Head Item Pkg. 
н Length | и Е le Flange Type Strength Height No. Qty. m th Thread Style Flange Type Strength Height No. Qty. 
rade 5 Steel - Zinc Plate As'-18 Coarse 
14-20 Coarse y Fully Threaded Standard 170,000 psi Js in 2FA63 50 
ж Fully Threaded Serrated 120,000 psi S5 in 2FB87 100 T Fully Threaded Standard 170,000 psi Mein 2FA67 50 
Fully Threaded Standard 120,000 psi %ҙ in 41MX89 50 Т7" Fully Threaded Standard 170,000 psi As in 2FA70 50 
y Fully Threaded Serrated 120,000 psi 35 in 2FB89 100 96-24 Fine 
m Fully Threaded Serrated 120,000 psi % in 2FB91 100 T Fully Threaded Standard 170,000 psi 516 in 2FA82 25 
Fully Threaded Standard 120,000 psi Jaz in 41MX91 50 TW Partially Threaded Standard 170,000 psi Mein 2FA86 25 
1 Fully Threadei Serrated 120,000 psi %ҙ in 2FB93 100 3-16 Coarse 
Fully Threade Standard 120,000 psi 35» in 41MX92 50 yr Fully Threaded Standard 170,000 psi 36 in 210343 25 
ТИ" Partially Threaded Serrated 120,000 psi 35 in 2FB95 50 T Fully Threaded Standard 170,000 psi 36 in 2FA88 25 
Т Partially Threaded Standard 120,000 psi 95» in 41MX94 50 Туи" Fully Threaded Standard 170,000 psi 36 in 2FA91 25 
— Partially Threaded Serrated 120,000 psi 352 in 2FB97 50 я Ter Partially Threaded Standard 170,000 psi 36 in 2FA93 25 
лв"-18 Coarse 4"-24 Fine 
3 Fully Threaded Serrated 120,000 psi 2/4 in 2FE14 50 T Fully Threaded Standard 170,000 psi 36 in 2FB15 25 
al Fully Threaded Serrated 120,000 psi 2/4 in 2FE16 50 Ту" Partially Threaded Standard 170,000 psi 36 in 2FB20 25 
iw Fully Threadei Serrated 120,000 psi 2¥a in 2FE18 50 12"-13 Coarse 
Ту" Partially Threaded Serrated 120,000 psi 2/4 in 2FE20 50 Ту" Fully Threade Standard 170,000 psi іп 2FB36 10 
3-16 Coarse ТУ" Partially Threaded Standard 170,000 psi Yin 2FB38 10 
үлі Fully Threaded Standard 120,000 psi 264 in 41MY06 25 2" Partially Threaded Standard 170,000 psi Yin 2FB40 10 
EA Fully Threaded Serrated 120,000 psi Yes in 2FE22 25 12"-20 Fine 
1 Fully Threaded Serrated 120,000 psi 2%a in 2FE24 25 TE Partially Threaded Standard 170,000 psi Yo in 2FB51 10 
iy" Fully Threaded Serrated 120,000 psi 2%a in 2FE26 25 ЕН Partially Threaded Standard 170,000 psi Yin 2FB53 5 
1 Partially Threaded Serrated 120,000 psi 264 in 2FE28 25 9-11 Coarse 
19 Partially Threaded Serrated 120,000 psi Yes in 2FE30 25 1% Fully Threaded Standard 170,000 psi 5% in 2FB57 5 
1/13 Coarse 2" Partially Threaded Standard 170,000 psi % in 2FB59 5 
T Fully Threade Serrated 120,000 psi Yo in 2FE33 10 3 Partially Threaded Standard 170,000 psi Hin 2FB68 5 
1 Fully Threaded Serrated 120,000 psi Yin 2FE35 10 34"-10 Coarse 
Tw Fully Threaded Serrated 120,000 psi Ў іп 2FE37 10 2" Fully Threaded Standard 170,000 psi КАП 2ЕВ76 5 
" Fun Е гапа A ШИП Standard 120,000 psi Yo in 41MY18 10 2%" Partially Threaded Standard 170,000 psi % in 2FB78 5 
rade 8 Steel - Black Oxide i 
14-20 Coarse Length Thread Style Flange Type strength Height ГН Qj. 
Ww Fully Threaded Standard 150,000 psi 35» in 22M08 100 Class 8.8 Steel - Zinc Plated 
ж Fully Threade Standard 150,000 psi 980 in 22A409 100 M6-1 .00 Coarse 
кары Fully Threade Standard 150,000 psi  %2in 2244104 100 12-mm Fully Threaded Standard _ 116,030psi 6.6mm 38CP93 100 
‘As"-18 Coarse . Н 16-mm Fully Threaded Serrated 116,030 psi — 6.6 mm 38СР94 100 
yr Fully Threaded Standard 150,000 psi віп 22445 50 20-mm Partially Threaded Serrated 116,030 рѕі 6.6mm  38CP95 100 
T Fully Threaded Standard 150,000 psi Ўв іп 22M16 50 M8-1 .25 Coarse 
ТА Fully Threaded Standard 150,000 psi Hsin 22A417 50 16-mm Fully Threaded Serrated 116,030 psi — 8.1 mm  38CP98 100 
ШҮ; Partially Threaded Standard 150,000 psi Ув in 22448 50 20-mm Fully Threaded Standard 116,030 рѕі — 8.1 mm 38CP99 100 
3-16 Coarse | . | 25-mm Partially Threaded Standard 116,030 рѕі 81mm 38CR01 100 
Nx Fully Тһгеаде Standard 150,000 psi віп 22A421 25 М10-1 .50 Coarse 
Т, Fully Threade Standard 150,000 psi zr In 218 — 25 20-mm Fully Threaded Standard 116,030 psi 9.2mm 3980804 50 
1% Partially Threaded Standard 150,000 psi АШ 2714 — 25 35-mm Partially Threaded Standard —— 116,030psíi 9.2mm 380806 50 
= Ей tan 218 ly Threaded Standard 150,000 psi 36 in 22M38 25 40-mm á Partially Threaded Standard 116,030 psi — 9.2 mm — 38CR07 50 
Шы fe = В н M12-1 .75 Coarse 
I. Fully Threaded Standard 150,000 psi шіп. 224475 25 20-mm Fully Threaded Standard 116,030 psi 115mm 9808086 50 
1% Fully Threaded Standard 150,000 psi Yain 22М27 25 35-mm Partially Threaded Standard —— 116,030psi 11.5mm 386811 50 
- h mmc ly Threaded Standard 150,000 psi — '9»in ^ 22M33 25 40-mm Partially Threaded Standard — 116,030psi 11.5 mm  38CR12 50 
DF Fully Threade Standard — 150000ps Ип 211 25 Glass 8:8 Steel Zinc Yellow 
puc ey —Pattially Threaded ^ Standard ^ 150000psi Жіп 2TJ83 5 25-mm Partially Threaded Standard _ 116,030psi 8-1 тт 38CP41 100 
/2"-20 Fine н . 30-mm Partially Threaded Standard  116,030psi 81mm 38СР42 100 
Tw Fully Threaded Standard 150,000 psi Фп 22A448 25 35-mm Partially Threaded Standard — 116,030psi 8.1mm 38CP43 100 
TW Fully Threaded Standard 150,000 psi Vain 22M49 25 10-1 .50 Coarse ` 
os Partially Threaded _ Standard 150000641 Яп  22A451 25 30-mm Partially Threaded Standard 116,030 рвб/: 9.2mm 38CPS52 50 
W'-11 Coarse . . 35-mm Partially Threaded ^ Standard _ 116,030psi —9.2mm 38CP53 50 
A Fully Threaded Standard — 150000psi Яп 22441 25 45-mm Partially Threaded _ Standard 116,030 рві 9.22 mm 38CP55 50 
A Fully Threade Standard 150,000 psi — *6in 21188 25 50-mm Partially Threaded | Standard  116,030psi 9.2mm 38CP56 50 
2 Partially Threaded _ Standard —— 150,000psi %іп 2744 — ?5 60-mm Partially Threaded Standard — 116,030psi 9.2 mm 38CP57 50 
в E Partially Threaded Standard 150,000 psi Hin 2TJ90 15 M12-1 .75 Coarse | 
в"-18 Fine E i 
25; Parlay Threaded Standard  150000p5( Яш  22M82 15  — summ — Pauly lheeeded Standard 11603008. Timm Эр — 30 
3 Partially Threaded _ Standard 150,000 psi %п 22М63 15 70-mm Partially Threaded Standard —— 116,030psi 11.5 mm  38CP68 25 
ЗИ" Partially Threaded Standard 150,000 psi Hin 22M64 15 M16-2.00 Coarse | 
Vi-iüCoaree | E 60-mm Partially Threaded Standard 116,030psi 14.4mm 156Y57 75 
2% Partially Threaded _ Standard 150,000 psi іп 2,05 15 80-mm Partially Threaded | Standard 116,030 рві 14.4mm  38CP85 25 
3 Partially Threaded Standard —— 150,000psi “ып 22М46 15 100-mm Partially Threaded Standard _ 116,030psi {14.4mm  38CP86 25 
КД Partially Threaded Standard 150,000 psi has in 22A436 10 M20-2.50 Coarse ` 
" Еі - Partially Threaded Standard — 150,000psi іп 22М37 10 50-mm Partially Threaded Standard 116,030 psi 171mm  38CP87 10 
g - Parti H 
2W; Parlay Threaded Standard  150000p5( n 22a 15 - Өрт — Paral Threaded — Standard — 116030 3i — 171 mm МЫ 10 
ЗУ" Partially Threaded Standard 150,000psi 4% іп 22443 10 Class 10.9 Steel - Black Oxide ў 
безі Steel - Phosphate and Oil M6-1 .00 Coarse 
?- - Parti H 
i Fully Threads Sani 150000 pal зр ia MY23 —25 me mm ly Threaded Standard 145,038 psi 6.6 тт 386041 100 
iw Fully Threaded tandard 150,000 psi Hsin —41MY30 25 20-mm Fully Threaded Standard 145,038 psi — 8.1 mm 3800424 100 
n? Partially Threaded | Standard 150.000 рї ып 41MY31 25 25-mm Partial y Threaded Standard 145,038 psi 8.1mm _ 38С043 100 
m rn Partially Threaded ^ Standard 150,000 рї “еп — 41MY38 25 40-mm Partially Threaded Standard 145,038 psi 81mm  38CU45 100 
2-13 Coarse . . М10-1 .50 Coarse ` 
17 Fully Threaded Standard — 150000psi Яп «МИІ 25 25-mm Fully Threaded Standard 145,038 psi 9.2mm 386048 50 
A Fully Threaded Standard 150.000 рі іп — 41MY42 25 60-mm Partially Threaded Standard 145,038 psi 92тт 38CU52 50 
EA Fully Threaded Standard 150,006: Жіп 41MY43 25 70-mm Partially Threaded Standard 145,038 psi 9.2mm 280053 50 
27 Partially Threaded Standard 150,000 psi Yin 41MY44 25 M12-1 .75 Coarse Б 
LVA Partially Threaded Standard 150,000 psi VA 1MY51 10 i 
mE artially Threade tandar 50,000 psi 2m 41МҮ5 25-mm Fully Threaded Standard 145,038 psi 11.55 mm 38060584 50 
9-11 Coarse . . 50-mm Partially Threaded Standard 145,038 psi 11.5 mm  38CU59 50 
T. Fully Threaded Standard — 150000psi Яп — 41MYS6 10 60-mm Partially Threaded Standard —— 145,038psi 11.5 mm 380060 50 
2% artially Threaded Standard 150,000 psi % in 157D82 70 70-mm Partially Threaded Standard 145,038 psi 11.5 mm  38CU61 25 
3 Partially Threaded _ Standard —— 150,000psi %п 157084 60 80-mm Partially Threaded _ Standard 145,038 psi 11.5 mm  38CU62 25 
ELLA Steel - Plain 90-mm Е Partially Threaded ‘Standard 145,038 рѕі 11.5 mm  38CU63 25 
Ww Fully Threade Standard 170,000 psi "іп 21041 100 m Md y Threaded Standard 145,038 psi 144mm 380068 25 
r Fully Threade Standard 170.000 psi "ып  2FA46 100 60-mm Partially Threaded Standard 145,038 psi 14.4mm 386070 25 
Ти" Fully Threaded Standard 170,000 psi Пл in 2FA48 50 System of Container Item 
; 2" Partially Threaded Standard 170,000 psi ia in 2FA53 25 Material Finish No. of Pieces мато к Туре No 
m ы у Threaded Standard —170000psi in 235 1000 Flange BoltAssortment —— m = "— 
T Fully Threaded Standard 170,000 psi Ths in 2FA57 100 
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FASTENERS Scan. Order. Done. =F 
Carriage Bolts Details on page А1. 


Steel Carriage Bolts 


= Meet ASME B18.5 and SAE J429 standards GRADE 2 
Use to fasten metal to metal or metal to wood. Square neck = Tensile strength: 74,000 psi 
prevents bolt from turning while the nut is tightened. GRADE 5 


Note: Additional sizes and bulk packs are available on Grainger.com?; » Tensile strength: 120,000 psi 
NW search for "carriage bolts." GRADE 8 


» Tensile strength: 150,00 psi 


ed 31JM2 50 LYN ack Oxide 21A964 5 
ack Oxide 21A965 5 
inc Plated 31JA68 10 


аск Oxide 21A966 5 


31HZ89 25 ЗИ" Zinc 
inc Plated 319290 25 4' Zinc Plated 31JA43 50 5 
ack Oxide 21A906 25 5" Zinc Plated 31JM4 50 

i 32TJ18 150 9"-18 Coarse БУ” 


B 
Black Oxide 214882 100 2” -Zinc Plated  1LU22 50 
Black Oxide 31Н734 50 27" 


NN 
Б 
8 
| 
= 
T 
в 


1%" Galvanized 11073 100 6" 
Zinc Plated 11Е82 100 Zinc Plated 10023 50 
194  ZincPlated 11Е83: 100 38"-16 Coarse 
B 
B 


Z 

аск Oxide 32TH86 800 Black Oxide 21А894 100 
B 
Zi 


Thread 7-20 546-18 3-16 76-14 %-13 38-11 34-10 
Head Dia. 0.563" 0.688" 0.782" 0.907" 1.032" 1.219" 1.469" 
Head Height 0.125" 0.156" 0.188" 0.219" 0.250" 0.313" 0.375" 
Square Width 0.245" 0.307" 0.368" 0.431" 0.492" 0.616" 0.741" 
Square Height 0.125" 0.156" 0.188" 0.219" 0.250" 0.313" 0.375" 
Drill Size Tf" 2" Yog" 2%" 39a" Tr 64" 
Item Pkg. ltem Pkg. ltem Pkg. Item Pkg. ltem Pkg. 
Length — Finish No. Оу. Length Finish No. Оу. Length Finish No. Qty. Length _ Finish No. ду. Length Finish No. Qty. 
Grade 2 BlackOxide 31HZ29 5 12"-13 Coarse 5 Black Oxide 31HZ60 1 9-11 Coarse 
74"-20 Coarse 3%" Galvanized 11080 50 17 Zinc Plated 31HZ86 50 Zinc Plated 31JA13 10 » Bla Oxide 21A957 25 
w Black Oxide 31HZ22 100 Zinc Plated 10018 50 ay Black Oxide 31HZ48 50 e Black Oxide 319261 10 Zinc Plated 31JA63 10 
Zinc Plated 2ХА26 100 Black Oxide 31Н730 50 Zinc Plated 31Н787 50 Zinc Plated 31JA14 10 214 Black Oxide 21A958 25 
s" 2іпс Plated 319264 100 4" Galvanized 11090 50 Black Oxide 214903 50 Grade 5 әу,  Blac Oxide 21A959 25 
m Black Oxide 214879 100 Zinc Plated 10019 50 m Black Oxide 3210176 200 14-20 Coarse Zinc Plated 31JA64 10 
Zinc Plated — 1LE79 100 ays" Black Oxide 31HZ31 50 Galvanized 117241 50 34 2іпс Plated 20036 100 з" Вас Oxide 21A961 10 
Black Oxide 214880 100 Zinc Plated 10020 50 Zinc Plated 10051 50 1W' Zinc Plated 20038 100 Zinc Plated 31JA65 10 
1" Galvanize 110171 100 Black Oxide 31Н732 50 194 BlackOxide 31HZ49 25 1%" Zinc Plated 20039 100 зу" Black Oxide 214962 10 
Zinc Plated 11Е80 100 5 Galvanize 11092 50 Zinc Plated 319288 25 2 Zinc Plated 20040 100 Zinc Plated 31JA66 10 
ти" Galvanized 11072 100 Zinc Plated 11021 50 Black Oxide 31Н750 25 2/7  ZincPlated 20041 100 4 Blaci Oxide 21A963 5 
Zinc Plated 11Е81 100 аск Oxide 319233 50 2" Galvanized 31JA30 25 3 Zinc P ated 31JA41 50 2100 Plated 31JA67 10 
al 
Plai B 
Plai Z 
B 
Z 


ооо 
> 
о 
x 
о 
2x 
[i 
e 


ack Oxide 214884 100 y inc Plated 2ХА29 100 26 ialvanized 31ЈАЗ1 25 y Zinc Plated 20042 100 6 inc Plated 3103469 10 


31HZ91 25 T Zinc 
inc Plated 319292 25 1W' Zinc 


ed 20043 100 34-10 Coarse 
ted 20044 100 2 Zinc Plated 31JA70 


NN 
5 
8 
=; 
E 
= 
в 


Galvanized 11074 100 1" аск Oxide 321005 500 2% 


214952 10 Зу" 


E 
© 
E 
о 
x 


alvanized 11087 100 


= 

o 

12) 

EI 
xm 
gà 


inc Plated 11148 50 И Black Oxide 214928 10 БҮЛ аск Oxide 21А932 


Р1а 
Pla 
Pla 10 
Zinc Plated 11Е84 100 Galvanize 12095 100 Black Oxide 214907 25 1/7 Zinc Plated 20045 100 т Black Oxide 214077 5 
2%" Zinc Plated 1LE85 100 inc Plated 10024 100 3" Black Oxide 32TJ19 125 2%" Zinc Plated 31JA45 50 Zinc Plated 31JA71 10 
Black Oxide 21A885 100 iy Ga vanized 31/А23 100 Galvanized 31/А32 25 37 ZincPlated 31JA46 50 3%" Black Oxide 214973 5 
2%" Black Oxide 32TH87 700 * -ZincPlated 1LU25 100 Zinc Plated 319293 25 4 Zinc Plated 31JA47 50 "n Black Oxide 21A974 5 
Zinc Plated —1LE86 100 Black Oxide 21А895 100 Black Oxide 21A908 25 5' Zinc Plated 31JA48 50 ZincPlated 31JA72 10 
2%" Zinc Plated 114Е87 100 1" Black Oxide 32TJ06 400 3%" Galvanize: 11/25 25 3-16 Coarse 4%” Black Oxide 21А975 5 
Black Oxide 31Н723 50 * “Galvanized 11006 100 ZincPlated 11055 25 3* Zinc Plated 20049 100 E Black Oxide 21A976 5 
3" Galvanized 31ЈА17 50 Zinc Plated 11026 100 Black Oxide 21A909 10 T Zinc Plated 20050 100 Zinc Plated 31JA73 10 
Zinc Plated 31HZ65 50 T9 Zinc Plated 10027 100 д Black Oxide 321120 100 1W' Zinc Plated 20051 100 6' Black Oxide 214078 5 
Black Oxide 31HZ24 50 Black Oxide 31Н735 50 Galvanized 31ЈАЗЗ 10 15  ZincPlated 20052 100 Grade’ 
3%" Galvanized 31JA18 50 2 Galvanized 31JA24 50 Zinc Plated 319294 10 19 Zinc Plated 20053 100  14"-20 Coarse 
Zinc Plated 319266 50 Zinc Plated 319272 50 Black Oxide 21А911 10 2" Zinc Plated 31JA49 50 194 Віаск Oxide 21A883 100 
Black Oxide 31HZ25 50 2/7 Zinc Plated 10029 50 5 Galvanized 31JA34 10 2%" Zinc Plated 20055 50 56-18 Coarse 
4 Galvanized 31JA19 50 Black Oxide 31HZ36 50 Zinc Plated 319295 10 21? Zinc Plated 20056 50 34 Віаск Oxide 21A886 100 
Zinc Plated 31Н767 50 2 Galvanized 11008 50 Black Oxide 21A913 10 3 Zinc Plated 31ЈА50 25 194  BlackOxide 21A890 100 
"m Black Oxide 319226 50 Zinc Plated 11030 50 6 Galvanized | 31JA35 10 3%"  ZincPlated 31JA51 25 3-16 Coarse 
Zinc Plated 319268 50 234 Zinc Plated 11031 50 Zinc Plated 319296 10 4 Zinc Plated 31JA52 25 34 Black Oxide 21A893 100 
Black Oxide 319227 50 Black Oxide 31HZ37 25 9-11 Coarse 5 Zinc Plated 31JA53 10 194 Black Oxide 214896 100 
5 Galvanized 31JA20 50 3 Galvanized 31JA25 25 1/7 Zinc Plated 31JA01 10 6 Zinc Plated 31JA54 10 2" Black Oxide 21A897 100 
Zinc Plated 319269 50 Zinc Plated 31HZ73 25 Black Oxide 31HZ51 10 12"-13 Coarse 2/7 Black Oxide 21A898 100 
%в"-18 Coarse Black Oxide 31HZ38 25 2 Galvanized 3104386 10 T Zinc Plated 20060 50 3' Black Oxide 21A899 100 
34 Zinc Plated 11ЕЁ98 100 3%" _ Galvanized 31JA26 25 Zinc Plated 31JA02 10 iw Black Oxide 214942 50 5 Black Oxide 21A902 25 
Black Oxide 21A887 100 Zinc Plated 319274 25 24" Black Oxide 31HZ52 10 * Zinc Plated 20061 50 12"-13 Coarse 
1" Black Oxide 32TH93 800 Black Oxide 21А901 25 Black Oxide 31HZ53 10 1w Black Oxide 21A943 50 194 Black Oxide 21A904 50 
Galvanized 11084 100 4 Black Oxide 32111 200 2%" Galvanized 31ЈАЗ7 10 Zinc Plated 20060 50 2" Black Oxide 21A905 50 
Zinc Plated 11Е99 100 Galvanized 3107427 25 Zinc Plated 31JA03 10 194 Black Oxide 21A944 50 47" Black Oxide 21A910 10 
Black Oxide 21A888 100 Zinc Plated 319275 25 Black Oxide 21A919 10 * Zine Plated 31JA55 25 517 Black Oxide 21A912 10 
1%" Galvanized 31JA2T 100 ду Black Oxide 31HZ39 10 3" Galvanized 31JA38 10 » Вас Oxide 21A945 50 5$"-11 Coarse 
Zinc Plated 10010 100 ? “Тіпс Plated 31HZ76 10 Zinc Plated 31JA04 10 Zinc Plated 31ЈА56 25 A Black Oxide 21A915 25 
Black Oxide 21A889 100 Black Oxide 31HZ40 10 зу" Black Oxide 31HZ54 10 ay Black Oxide 214046 25 234 Black Oxide 21A916 25 
T Black Oxide 32TH94 600 5" Galvanized 31JA28 10 Zine Pla ей 31JA05 10 2 Zinc Pla led 31ЈА57 25 2%" Black Oxide 21A917 25 
Galvanized 11085 100 Zinc Plated 31Н777 10 Black Oxide 31Н755 10 y Black Oxide 21A947 25 234  BlackOxide 21A918 25 
Zinc Plated 10011 100 5⁄2" Zinc Plated 31HZ78 10 4 Galvanized 31JA39 10 Zinc Plated 31JA58 25 37" Black Oxide 21A920 10 
TW' Zinc Plated 10012 100 Black Oxide 31HZ41 10 Zinc Plated 31JA06 10 314" Black Oxide 214948 25 47 Black Oxide 214027 5 
Black Oxide 21A891 100 6 Galvanized 31JA29 10 4%" Zinc Plated 31JA07 10 ? “Zinc Plated 31JA59 10 4%" Black Oxide 21A922 5 
2' Black Oxide 32TH95 500 Zinc Plated 31HZ79 10 Black Oxide 31HZ56 10 Т Black Oxide 214949 10 5" Black Oxide 21A923 5 
Galvanized 11086 100 ?е"-14 Coarse 5 Galvanized 310440 10 Zinc Plated 31JA6G0 10 6' Віаск Oxide 21A924 5 
Zinc Plated 11013 100 T Zinc Plated 319282 50 Zinc Plated 31JA08 10 m Black Oxide 21ҮА950 10 3-10 Coarse 
2%" Zinc Plated 11014 100 1W' Віаск Oxide 31HZ44 50 6" Black Oxide 31HZ57 10 Zinc Plated 20069 25 215" аск Oxide 2140209 10 
Black Oxide 21A892 100 17"  BlackOxide 319245 50 Zinc Plated 31JA09 10 5 Black Oxide 21A951 10 23 аск Oxide 21A930 10 
2 Black Oxide 32TH96 400 Black Oxide 31HZ46 50 34"-10 Coarse 2 314461 10 3 аск Oxide 214031 5 
B 
7 
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Zinc Plated 1LU15 100 277 Black Oxide 31HZ47 25 Zinc Plated 31JA10 10 g^ Black Oxide 21A853 10 4 214033 5 
247 Zinc Plated 31HZ70 50 3' Zinc Plated 31HZ83 25 z Black Oxide 31HZ88 10 inc Plated 314460 10 41%" Black Oxide 21A934 5 
Black Oxide 31HZ28 50 4" Zinc Plated 31HZ84 10 Zinc Plated 317411 10 5' Black Oxide 21A935 5 
3 Galvanized 31JA22 50 4%" Zinc Plated 319285 10 б Black Oxide 31HZ59 10 5%" аск Oxide 21A936 5 
Zinc Plated 319271 50 Zinc Plated 31JA12 10 6" аск Oxide 214037 5 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. 
18-8 Stainless Steel 34s"-18 Coarse 38"-16 Coarse 19-13 Coarse 
120 Coarse y 317486 100 y 1/Е16 25 T iVE30 10 
y 1VB78 100 T 31JA87 100 T 31JA97 100 A 31JC09 — 50 
%' 1VB79 100 TW 31JA88 100 Ти" 31JA98 100 А 31JC10 — 50 
EA 1iVB8Ü 100 ША 31JA89 100 Ту" 31JA99 100 1% 31ЈС11 25 
п 3HAS 100 К 100 ОЕ 
А " : é y 
18-8 Stainless Steel U ne m c mem v o mx D oo mun 
= ‘4 2 
Carriage Bolts 2 31JA78 100 KYA 31JA95 50 377 311004 25 T 31ЈС16 — 10 
қ : Vi" 31JA79 100 4" 311406 50 T 31JC05 25 Б" 31/47 — 10 
» Tensile strength: 100,000 psi 2W 31JA80 100 5 10Е15 5 4W 31JC06 10 8 31JC18 10 
» Plain finish PA 31JA81 100 5 31ЈС07 10 
3 31JA82 50 [3 31JC08 10 
» Meet ASME B18.5 and ASTM F593 standards КҮЙІ 31JA83 50 
Compatible with ACQ treated wood. 5 24 —30 
2072 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Hooks, Chain and Bolts 


S-Hooks 


Closed Eye—Secure attachment at one end to 
strap, wire rope assembly, or rope. To be used 
for pulling, hoisting, winching, or other rigging 
applications. 

» 316 stainless steel 


Open Eye—For use with light ceiling fixtures and 
canvas tie-downs. Do not use for lifting. 


» Zinc-plated carbon steel Closed Eye 
Max. Item Pkg. 
Width fin) Length (in.) Working Load No. Qty. 
Closed Eye = 
1% in 2 yis in 660 Ib 5LADI — 1 
TY in 194 in 225 |b БАСО 1 
2 in 2 біп 440 Ib 5LADO — 1 
2 іп 3 Asin 880 Ib 5LAD2 1 
Üpen Eye 
Sein Yin 710 27DK2 50 
ТЇйә in iin 16 Ib 27DK3 50 
фә in Thin 26 Ib 2720ка 10 
7 in 13A in 40 Ib 220К5 10 
Тіп 2 іп 55 Ib 220К6 10 
Тіп Зіп 130 Ib 227DK7 10 
Tin 3% in 160 Ib 27DK8 10 Inn snn — Tb ШШ 0 OpenEye — Eye 
== CQ HAN |а ш ZINC 
OXIDE | PLATED 
Head Head Pkg. Item Item 
Length Dia. Height Qty. No. No. 
14"-20 Thread Size 
pA 50 | 41UJ16 | 41UJ43 
T 50 | 41UJ17 | 41UJ44 
TW 50 | 41018 | 410J45 
TW 50 | 41019 | 41046 
19 0.969in %4sin 50 | 410020 | 41UJ47 
2 50 | 41UJ21 | 410J48 
РУЛ 50 | 410022 
2/7 50 | 410423 | 410449 
3 50 | 41UJ25 | 41050 
m Thread Size 25 | 41UJ26 | 41UJ51 
T 25 | 41UJ27 | 41UJ52 Elevator Bolts 
тй" 25 | 410028 | 410053 
TA Lage yen 25 410228 ШЫ _ = Made of Grade АЗОТА steel 
DEC шш 25 4ЦЫЗ0 410455 а Tensile strength: 60,000 psi 
2j 25 41UJ33 41UJ57 » Meet ASME B18.5 standards 
4 Thread Size 25 | 41UJ35 | 410998 Flat, smooth, countersunk head 
ik 10 | 41UJ36 | 410359 allows minimal extrusion from 
күйі 10 | 41UJ37 | 41UJ60 : { 
iw 10 410J38 | 41UJ61 the wall; square neck provides 
1 4 1312in Yin 10 4109 mE a locking feature. For use where 
2 10 | 410441 41064 there is little space between 
3 10 | 41UJ42 | 410365 elevator and wall. 
Flat Head Truss Head 
SK, t 19N043 19N047 


Grade 8 Camrail Bolts and Nuts 


» Tensile strength: 150,000 psi 
= Bolts are alloy steel 
= Flange nuts are steel 


Designed specifically for maintenance and repair use in locomotive applications. 


Bulk Package | Standard Package 


Thread Head Item Pkg. Item Pkg. 
Size Length Drive System Style No. Qty. No. Qty. 
Camrail Bolt 
98-311 күлі Audi Torx (Е-20 Dome 19N114 100 = = 
2% Audi Тогх E Fla 19N091 120 19М05 10 
29 Audi Тогх (Е-20 Fla 19М084 100 | T9N043 10 
Тогх (ТХ-70 На 194085 110 = = 
34-10 291 Audi Torx (E-20 Truss — — | 19N047 10 
3 Torx (TX-70 Fla 19N081 60 | 19N040 5 
ЗИ" Audi Torx (Е-20 Fla - -- | 194046 10 
3% Audi Torx (Е-20 Fla 19N086 50 | 19N045 10 
3 Audi Torx (E20 Pan - — | 19N059 5 
ЗИ" Audi Torx (E-20 Dome 19N112 60 | 19N070 5 
Audi Torx E 2 Fla TONO96 60 = — 
76-9 3” Audi Torx (Е-20) Pan — — | 19N058 5 
Torx (TX-90) Fla - — | 19N055 5 
"n Audi Torx (E-20 Fla 19N095 60 | 19N054 5 
Audi Torx (E-20 Pan TONO98 45 | 19N057 5 
LVA Audi Torx (E-20 Pan 19N097 40 — = 
Camrail Flange Lock Nut 
34-10 Torx Flange 19N090 300 | 19N049 20 
78-9 Torx Flange 19N103 200 | 19N061 20 
For Use With Item No 
Camrail Tooling 
34 in Square Drive 
Bolts having E-20 AudiTORX Drive 19N074 


Steel Chain 


= Length: 100 ft. 

Single-loop jack chain is kink-resistant and is 
for lightweight applications. Double-loop chain 
is intended for higher-strength applications. 


Trade Working Item 
Size Finish Load Limit No. 
Single Loop Chain 
304 Stainless Steel 
10 43 Ib 2ZDH2 
12 29 Ib 2ZDH1 
14 Plain 16 Ib 22D69 
16 10 Ib 2ZDG8 
18 5 Ib 2ZDG7 
Brass 
10 34 Ib 2ZDG6 
14 Plain 11 Ib 2ZDG4 
16 81b 27063 
Steel 
Zinc 43 Ib 2ZDE8 
10 Nickel 43 Ib 2ZDF5 
Brass 43 Ib 27062 
19 Zinc 29 |b 2ZDJ9 
Nicke 29 Ib 2ZDF4 
14 Zinc 16 Ib 2ZDE7 
Nickel 16 Ib 2ZDF3 
Zinc 10 Ib 2ZDE6 
16 Nickel 101b 2ZDF2 
Brass 10 Ib 2ZDF8 
Zinc 5 Ib 2ZDE5 
18 Nickel 5 Ib 2ZDF1 
Brass 516 2ZDF7 
20 Nickel 3 Ib 2ZDE9 
Brass ЕШ 2ZDF6 
Double Loop Chain 
304 Stainless Steel 
1 155 Ib 27047 
02/0 Plain 255 Ib 27048 
3 100 Ib 2ZDJ6 
Steel 
1 Zinc 155 Ib 2ZDH6 
1/0 Galvanized 200 Ib 2ZDJ3 
2 Zinc 115 Ib 2ZDH5 
02/0 á 255 Ib 2ZDH7 
Galvanized 255 Ib 22DJ4 
3 Zinc 90 Ib 2ZDK1 
Galvanized 90 Ib 2ZDJ2 
3/0 Zinc 305 Ib 2ZDH8 
4 70 Ib 2ZDH4 
Galvanized 70 Ib 22DJ1 
4/0 Zinc 365 Ib 2ZDH9 
5 55 Ib 2ZDH3 


Pan Head 
19N059 


Dome Head 
19N070 


Camrail Flange 
Lock Nut 
19М049 


© 


Earnest 


Intentionally Better 


Grade 5 Steel 


Una Drive Bolts 
= Tensile strength: 120,000 psi 


19T348 


Single Loop 
Jack Chain 


Double Loop 
Chain 


= Bolts have phosphate апа oil finish 


= Nuts have zinc/wax finish 


Internal hex socket drive in the threaded end holds the 
bolt steady while tightening and securing nuts. Button 
head design helps prevent tampering, and distributes 
the load over a large area for added joint strength. 
Phosphate and oil finish prevents rust in wet environ- 
ments. Designed specifically for maintenance and 
repair use in locomotive applications. 


Thread Minimum Drive Item Pkg. 
Size Length Thread Length Size No. Qty. 
Una Drive Bolt 
98-11 1in 1in 5л in 197356 225 
34'-10 2 іп 1%in in 197348 10 
2 іп 2in % in 19T350 5 
Ө А 78-9 3 in 2in ¥ in 19T351 5 
AudiTORX Drive 3 ^ in 2 in Yein 191352 5 
19N074 Una Drive Nut 
98-11 — — — 197353 50 
34-10 — — — 197354 20 


Sign іп їо Grainger.com? to see YOUR Pricing апа MORE 


FASTENERS Scan. Order. Done. EM Е 
Bolts Details on page A1. 


Standard Round Bend U-Bolts 


Use to attach pipes or round steel bars to wood or steel posts. Also used to hang pipe 
from walls or ceilings or may be embedded in concrete as anchor bolts. 


Note: Additional sizes and finishes are available on Grainger.com®; search for "u-bolts" and use the filters 
on the left side of the page. 


Includes 
2 nuts 


Steel 304 Stainless Steel 
Pkg. Item Item 
Ww L H A B C Thickness Qty. No. No. 
U-Bolt Mounting Plate 
0./5 2.063 0.687 0.313 0.312 0.187 1916" 10 31KF15 — 
075 25 0.687 0781 0.312 0.187 2%” 10 31KF16 31KF25 
0.75 3.188 0.687 1.375 0.312 0.187 1% 10 31KF17 31KF26 
0.75 375 0.687 0.875 0.375 0.219 120” 10 31KF18 31KF27 
0.75 2.75 0.687 1.375 0.375 0.219 Жж 10 31KF19 — 
0.75 3.188 0687 2.875 0.375 0.219 1% 10 31KF20 31KF29 
0.75 475 0.687 2.875 0.375 0.219 22%" 10 31KF21 31KF30 
0.75 2.063 0.687 0.313 0.312 0.187 96 10 — 31KF24 
0.75 275 0.687 1.375 0.375 0.219 TAS 10 — 31KF28 
1 55 0937 2.875 0.562 0.312 27); 5 31KF22 — 
U-Bolt Plate 1 6.188 0.937 3.875 0.562 0.312 6%6 5 31KF23 31KF32 
1 55 0937 2.8/5 0.562 0.312 57" 5 — 31KF31 
Thread Thread Inside Item Pkg. Thread Thread Inside Item Pkg. Thread Thread Inside ү ltem Pkg. 
Size Length Length Finish Includes No. Qty. Size Length Length — Finish Includes No. Qty. Size Length Le Len gth Finish Includes No. aly. 
304 Stainless Steel Y» in Pipe Size, 146" Inside Width GALV 2Nuts 3З1КҒ80 1 
Va in Pipe Size, %6" Inside Width 238 3 Plain 4 Nuts 32TH34 5 iw 255 Zinc Plated — 2 Nuts 32ТН20 10 
woo аЬ Plain 2 Nuts/Plaie 5YY10 10 ¥'-16 298 3" GALV 4Nuts — 31KF34 1 9-16  1W' 2% Oxide 2Nuts —32TH68 10 
v 3j T% Plain 2 Nuts 5YU69 10 2%" 3' Zinc Plated 4 Nuts 321677 5 2%" 4 GALV 4 Nuts 31KF37 1 
35 in Pipe Size, 34" Inside Width % in Pipe Size, 1" Inside Width 2%" 4' Zinc Plated —4Nuts 321681 5 
5%" TW Plain 2 Nuts 3XRZ7 10 Уд" 19 Zinc Plated — 2 Nuts 3ZHA5 10 2 in Pipe Size, 276" Inside Width 
W-20 VW I" Plain 2 Nuts/Plate 3XTJ6 10 T 13” GALV 2Nus 3ІКЮ7 10 об 27 4/6 D 4Nus — 31KF38 1 
WW 20" Plain 2 Nuts 3XRZ8 10 Ww-20 T 192" ZincPlated 2 Nuts 327697 10 y 2W' 47i Zinc Plated 4 Nuts 327082 5 
% in Pipe Size, 1" Inside Width pu Ty" Oxide 2 Nuts 32TH52 10 2 in Pipe Size, 272" Inside Width 
Ww-20 T КЕЙІ Plain 2 Nuts 3XRZ9 10 iw  3w GALV 2 Nuts 31KF58 10 r 39e GALV 2 Nuts 31KF73 10 
He-18 199 2349 Plain 2 Nuts 5YU78 10 5в'-18 1%' 296 Zinc Plated 2 Nuts 32TH05 10 T 3%6” Zinc Plated 2 Nuts 32THi3 1 
39-16 1" БҮЙІ Plain 2 Nuts ЗХТАБ 10 1%” 2916" Oxide 2 Nuts 32TH57 10 Yw-18 1' 33e Oxide 2 Nuts 32TH62 1 
34 in Pipe Size, 1%" Inside Width ТИ"  2W GALV 2 Nuts 31KF76 10 3 598 GALV 2 Nuts 31KF74 10 
1 2 Plain 2 Nuts 3XIM 10 59-16 1W 2%" Zinc Plated 2 Nuts 32TH16 10 3 5%" Zinc Plated 2 Nuts 32TH14 1 
И'-20 т күйі Plain 2 Nuts 31KF97 1 ТИ"  2W Oxide 2 Nuts 32TH64 10 Ти" 3% GALV 2 Nuts 31KF81 10 
34 in Pipe Size, 174" Inside Width 34 in Pipe Size, 1/4" Inside Width 39-16 19 3%" Zinc Plated 2 Nuts 321H21 10 
vs Ти" ә" Plain 2Nuts/Plate 5YYi5 10 2 GALV 2 Nuts 31KF59 10 iw 3%" Oxide 2 Nuts 32TH69 10 
И'-20 1W әт" РЇаїп 2 Nuts 31KM01 1 Т 2' Zinc Plated 2 Nuts 327698 10 2 % in Pipe Size, 21546" Inside Width 
39-16 1 ҮЙЛІ Plain 2 Nuts 5YU86 10 7-90 1 2- Oxide 2 Nuts 32TH53 10 1-13 3" 572" GALV 4 Nuts 31KF39 1 
1 in Pipe Size, 1%" Inside Width 1» 37" GALV 2 Nuts 31KF60 10 3 5» Zinc Plated 4 Nuts 327083 5 
T РЕЛІ Plain 2 Nuts 3XTA2 10 2W' Зв" Plain 4 Nuts 3217932 5 2 % in Pipe Size, 3" Inside Width 
6-18 5— P355 plain —— 2Nuts — 31KF98 1 2 7 3X Zinc Plated 4Nuts 321075 5 T МИР САМУ 2Nus  31KF75 10 
Тіп Pipe Size, 17" Inside Width Y-18 T 2316" GALV 2 Nuts 31KF65 10 96-48 T 316" Zinc Plated 2 Nuts 32TH15 1 
We-20 199 29 Plain 2Nuis  31KM02 1 34'416 29€ — Зв" Plain 4 Nuts 32TH35 5 1 3746 Oxide 2 Nuts 321H63 1 
9Ag-18 1" РЕЛІ Plain 2 Nuts 5YU80 10 234 3%e" Zinc Plated 4 Nuts 321078 5 iw 3% GALV 2 Nuts 31KF82 10 
WAG ТИ" 91у" Plan 2 Nuts/Plate 5YY28 10 34 in Pipe Size, T" Inside Width 34-16 TW. 3%" Zinc Plated  2Nuts — 32TH22 1 
ТИ 91" Plain 2 Nuts 3XTA7 10 0-20 1W 2W бАУ 2 Nuts 31KF61 10 1% 3% Oxide 2 Nuts 32TH70 1 
174 in Pipe Size, те Inside Width lW' 27" Zinc Plated 2 Nuts 327699 10 7 6%” GALV 2 Nuts 31KF83 10 
We-20 198 Plain 2Nuis  31KM03 1 iw  2W GALV 2 Nuts 31KF77 10 1% _ 4%" GALV 2 Nuts 31KF85 5 
319-18 ia s Plain 2Nuts 31KM05 1 359-16 1%"  2W' Zinc Plated 2 Nuts 32TH17 10 43 199  4W' Zinc Plated 2 Nuts 32TH24 1 
55 ТИ 29v Plain 2 Nuts/Plate 5YY29 10 iw  2W Oxide 2 Nuts 32TH65 10 1% — qw Oxide 2 Nuts 32TH72 1 
36-16 —t57— 53; plain 2Nus  5YUSB 10  inPipeSize, 1%" Inside Width З in Pipe Size, 3%" Inside Width 
1% in Pipe Size, 2" Inside Width 2%" 4 _ Zinc Plated 2 Nuts 32THO2 1 iW' 4%" ZincPlated 2 Nuts/Plate 5YU64 10 
W-20 199 ЗУ" Plain 2Nuts  31KM04 1 y-20 2W 37e Plain 4 Nuts 32TH33 5 34-16 iw 4%" GALV 2 Nuts 31KF84 10 
1" PAVAT Plain 2Nuts/Plate 5YY23 10 24 Зв Zinc Plated 4 Nuts 321076 5 Ы 147  4W' ZincPlated 2 Nuts 32TH23 1 
549-18. 1 21%6" — Plain 2Nuts  31KM06 1 T 2%6" САШ 2Nuts  31KF67 10 TW. Oxide 2Nus 921Н71 1 
3" ayy" Plain 2 Nuts 31KF99 1 547-18 T 234; Zinc Plated 2 Nuts 32TH07 10 Т" GALV 2 Nuts 31КЕ86 5 
Yg-16 1v 298 Plain 2 Nuts 5YU89 10 2" 35%" GALV 2Nuts  31KF68 10 13 Ту" Zinc Plated 2Мшв — 32TH25 1 
2 in Pipe Sis, 2%" Insido Width 2" 3%” ZincPlated 2 Nuts 32TH08 1 1%" Oxide 2 Nuts 32TH73 1 
Б 3% Plain 2Nuts  31KM07 1 жағ 276 3787 САЦ 4Nuts —31KF35 1 3" GALV 2Nus X 31KF87 5 
Vie-18 —3 БУ Plain 2 Nuts 31KG01 1 2%" 376 Zinc Plated 4 Nuts 321679 5 3 in Pipe Size, 3%c" Inside Width 
39-16 ТИ" күйі Plain 2 Nuts 5ү090 10 1 іп Pipe Size, 112" Inside Width ТЕН i 5 GALV 4 Nuts 31KF40 1 
2 5 in Pipe Size, 3" Inside Width 1% 2% GALV 2 Nuts 31KF62 10 87 Zinc Plated — 4 Nuts 327084 5 
T 5106” Plain 2 Nuts/Plate 5ҮҮ25 10 уд"-20 1% 29” Zinc Plated 2 Nuts 32TH01 10 3%іп Pipe Size, 4" Inside Width 
/w-18—1—— 315,5 Plain 2Nuis  31KM08 1 iX 24 Oxide 2Nuts  32TH54 10 d? 57  GAV 2Nus 31КЕ88 5 
à Ту" 354" Plain 2 Nuts/Plate 5YY32 10 T 2316" Zinc Plated 2 Nuts/Plate 5YU60 10 W-3 Ту" 5%" Zinc Plated — 2 Nuts 321826 1 
516 туг 35 Plain 2Nus  5YUS 10 ка 1. 206 ВАМ 2Nus З1КЕББ 10 1W' бе Oxide  2Nuts  32TH74 1 
1943 1989 4%" Plain 2 Nuts 5YU93 1 T 2916" Zinc Plated 2 Nuts 32TH06 10 3^ in Pipe Size, 476" Inside Width 
З in Pipe Size, 314" Inside Width T 234g" Oxide 2 Nuts 32TH58 10 "n 3 6%" GALV 4 Nuts 31KF41 1 
389-16 1%" FR" Plain 2 Nuts 5YU92 10 ТИ" 217 Zinc Plated 2 Nuts/Plate 4P827 10 3 6%" Zinc Plated —4 Nuts 327085 5 
%-43 1%" 5 Plain 2 Nuts 5Yu94 1 34-16 iw 20" GALV 2 Nuts 31KF78 10 4 in Pipe Size, 4%" Inside Width 
3 % in Pipe Size, 4" Inside Width TW 2 Zinc Plated 2 Nuts 32TH18 10 Т” 6 GALV 4 Nuts 31KF89 5 
9-13 1%" 510" Plain 2 Nuts 5YU95 1 Tw 2 Oxide 2 Nuts 32TH66 10 W-3 19 6' Zinc Plated — 2 Nuts 32TH27 1 
4 in Pipe Size; 41?" Inside Width 114 in Pipe Size, 116" Inside Width Т" 6" Oxide 2 Nuts 32TH75 1 
at Th [3 Plain 2 Nuts/Plate 5YY37 1 ТЕГ 2%” 32950" GAV 4 Nuts 31KF36 1 4 in Pipe Size, 4%c" Inside Width 
4-13 — —6 Plain 2Nui 5YU96 1 272 2% 39" Zinc Plated 4Nuts 321680 5 ,«49 7 6% САУ 4Nus  31KF42 1 
5 in Pipe Size, 556" Inside Width Tin Ping Size, DE Inside Width 3 634 Zinc Plated 4 Nuts 327086 5 
12-13 2" TA Plain 2 Nuts 5YU97 1 GALV 2 Nuts 31KF63 10 5 in Pipe Size, 5%" Inside Width 
6 in Pipe Size, 634" Inside Width Ya'-20 B 5 Zinc Plated 2 Nuts 32TH03 1 2" TW GALV 2 Nuts 31KF90 5 
3 2? 8%" РЇаїп 2 Nuts 5YU98 1 1% d Oxide 2 Nuts 32TH55 1 2" тій" Zinc Plated 2 Nuts 32TH28 1 
8 in Pipe Size, 834" Inside Width iw 21s Zinc Plated 2 Nuts/Plate 4P823 10 У-3 7 TW. Oxide 2Nuts 32TH76 1 
ГДЕ 7 10% Plain 2 Nuts 5ү099 1 1% 2176" GALV 2 Nuts 31KF69 10 3 re бА 4 Nuts 31KF43 1 
Steel 54:18 їй' 2s Zinc Plated 2Nuts — 32TH09 1 3' 7191" Zinc Plated 4Nuts 327687 5 
Va in Pipe Size, є" Inside Width i 147 21/6" Oxide 2 Nuts 32TH60 1 біп Pipe Size, 634" Inside Width 
а Ys Tv" GALV 2Nuts  31KF54 10 z AVE GALV 2Nus 31КҒ70 10 2" 8%” GALV 2Nus X 31KF91 5 
4-20 ЕЛ 1%" Zinc Plated 2 Nuts 321694 10 2" 4%" Zinc Plated 2 Nuts 32TH10 1 4-13 2" 8%” Zinc Plated — 2 Nuts 32TH29 1 
35 in Pipe Size, 34" Inside Width iW 2W GALV 2 Миіѕ 31КҒ74 10 2" 8%” Oxide 2 М№иіѕ 921Н77 1 
5%" TW GALV 2 Nuts 31KF55 10 ¥%'-16 1% 234" ZincPlated 2 Nuts 32TH19 10 54-11 Bu" gw GALV 4 Nuts 31KF44 1 
5 14 Zinc Plated 2 Nuts 327695 10 TH 2W Oxide 2Nuts  32TH67 10 E ЗУ" 97" ZincPlated 4Nuts 327088 1 
ді E TW Oxide 2 Nuts 32TH50 10 117 in Pipe Size, 2" Inside Width 8 in Pipe sire. 854" Inside Width 
И'-20 ру GALV 2 Nuts 31KF56 10 19 37" САШ 2Nuts 31КҒ64 10 10%" ВАШ 2Nuts 31КҒ92 5 
1%" 2%" Zinc Plated 2 Nuts 3217096 10 И"20 1% | 3W' ZincPlated 2 Nuts 32TH04 1 ЕЕ! Sr 10%" Zinc Plated — 2 Nuts 32TH30 1 
Th 97" Oxide 2 Nuts 321H51 10 19 ЗИ" Oxide 2 Nuts 32TH56 1 2" 1098" Oxide 2 Nuts 32TH78 1 
% in Pipe Size, 76" Inside Width T 2176 бА 2 Nuts 31KF71 10 5-1 3W' 119 бА 4 Nuts 31KF45 1 
90" 2e" Plain 4 Nuts 321H31 5 Л? 21/6" Zinc Plated 2 Nuts 32TH11 1 3%" 11%" Zinc Plated 4 Nuts 32TG89 1 
ЛЕЛ ШЕРУ 21 GALV 4 Nuts 31KF33 1 %6"-18  1' 216" Oxide 2 Nuts 32TH61 1 10 in Pipe Size, 10%" Inside Width 
21 21546" Zinc Plated 4 Nuts 3271074 5 3" 4x" GALV 2 Nuts 31KF72 10 34-10 4 13%6 Zinc Plated 4 Nuts 321090 1 
3 439” ZincPlated 2 Nuts 32TH12 1 12 in Pipe Size, 1274" Inside Width 
79-9  4W' 1676 Zinc Plated 4Nuts 327091 1 
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Extended-Length U-Bolts 


= Include 4 nuts 


Thread Thread Inside ltem Pkg. Thread Thread Inside ltem Pkg. 
Size Length Length Finish Мо. Qty. Size Length Length Finish Мо. Qty. 
304 Stainless Steel 1 in Pipe ize, 2" Inside Width 
. "^ in Pipe Size, %" Inside Width 2W" 4 GALV 31KF37 1 
14-20 217 2171s Plain 52А76 1 Й " » Zinc 
% in Pipe Size, ce" Inside Width 0-16 207 4 рар) 327681 5 
Je-16 2% 3" Plain 52А82 1 2%" 4" Plain  32TH38 5 
E in Pipe Size, 114" Inside Width 2 in Pipe Size, 21/6" Inside Width 
2 -20 25 Sys Plin 57478 1 2W' 406 GALI 1 
%-16 2%” 3У6 Plain 52А84 1 Й " » Zinc 
“Тіп Pipe Size, 1%" Inside Width WAG 207 47 Plateg 327082 5 
И'-20 2%" 306 Plan 57А80 1 2W' 406 Plan  32TH39 5 
38-16 2%" 376 Plain  52A86 1 2 % in Pipe Size, 21916" Inside Width 
17^ in Pipe Size. 1" ^s" Inside Width 3 рулі GALV 31KF39 1 
: -16 25 yg p 
ain 1 " » Zinc 
zb in Pi ре. P 2" Inside Width Ws 3 йг p ate 321688 5 
Plain ^ 5ZA90 1 3' 5% Plain 32TH40 5 
ES in m Size, йе Inside Width 3 in Pipe Size, 37” Inside LION 
8 - Plain 5ZA92 1 3 594 GALV 31КҒ40 1 
EY in Pipe Size. 290 Inside Width 13 3 5и" Я 321684 5 
3 in Pipe Size, Se Inside Width 3' 59 Plan 3921841 5 
2 ain — 3 1^ in Pipe Size, 4746" Inside Width 
Hin fine Size, бұ blan MB 1 з буе gau 57458 5 
5 in Pipe Size, 5%" Inside Width 4-13 3" 6% GALV  31KF41 1 
14-13 3' 71%6 Plan 57812 1 т ev" Zinc 321685 5 
6 in Pipe Size, 674" Inside Width Plated 
38-11 394 97" Plain 57814 1 3 бу" Plain 327842 5 
8 in Pipe Size, 834" ые Width 4in Pipe 5 Size, 4%c" Inside Width 
39-13 334" TT Р ain 57816 1 6%” GALV  31KF42 1 
" ' " 4 Zi 
RE A 13 05 6% peg 327686 5 
12 in Pipe Size, 1276" Inside Width 3 6%" Plan  32TH43 5 
774-9 4V 16/6 Plain 57820 1 5 in Pipe Size, 554" Inside Width 
_14 їп Pipe Size, 14%" Inside Width 3" pA" ZNC 57462 5 
75-9 AYA" i7Ww РІ Plain 57822 1 Plated 
‘Steel R 4-13 3 71916" GALV 31KF43 1 
1 m ; 
1^ in Pine 51 e Size fe 5 3 TA" TU 321687 5 
A » Zinc 3' 77e Plan 32TH44 5 
wap cO Plated SAM. Э Gin Pipe Size ве Inside Width 
2W 21916" GALV 31КЕЗЗ 1 3%" 97" GALV 31КҒ44 1 
2W' 256 pag 3270,4 5 541 3% 9w ЕДІЛ 327688 1 
іп Pipe Size, 191" Inside Width 3%” 9/7 Plan  32TH45 1 
A 298 3 GALV 31KF34 1 8 in Pipe Size, 8907 Inside Width 
476 ne y d ST 5 | a H S Eu 1 
AA in Pipe Size, 176" Inside Width W-11 39 11%" раен 327689 1 
274 "ЗУ" Plain 5ҮҮ88 5 3%” 1178" Plan 32TH46 1 
1 in Pi i 77" Insii i 
W-20 oy» зуе те, 321675 5 10 in Pipe Size, 107 inside Width 
Zinc 34-10 4" 13g 5 lated 32TG90 1 
жаб 27€ 3%" Plateg 327678 5 v Plin 32TH47 71 
2 3%e Plain 32TH35 5 12 in Pipe Size, 1274" yew Width 
lin Pipe, ize, 138" Inside Width б » Zinc 
| 2/7 37 Plin SYY90 5 14-9 Е n Plated ыды 
И'-20 " » Zinc A ле" Plain 
2W' 37s ppug 321876 5 qi pine Size, 1414" Inside Width 
n » Zinc " » Zinc 
238 376 Plated 52M6 5 й'-9 4%" 1796 p lated 32TG92 1 
34-16  2W IA cd 31KF35 1 s Тун. Plain 32ТН49 1 
" » Zinc 16 in Pipe Size, 16%" Inside Width 
Dm ЗИ” Bd SATATA 5 7-9 аи" 19%6' ZNC 327693 1 
239; 37 Plan  32TH36 5 Plated 


1% in Pipe Size, 1171" Inside Width 


29 3547 GALV 31KF36 — 1 
34-16 2%" 3247 РГА 327680 5 
2% 33" Plain 321837 5 
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Constructed from drop-forged steel. f 
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Item 
TapSize А B C D E F G H K No. 
ЛЕ in fein Ain ^in %2in ail Ain Ain ^in 
Ag - Ain біп in ‘ein Vin Ain ле іп біп 19502 їп 
g- in іп 5 in in Asin біп 5 in 5 in ^e in 
7- in біп Ae in біп Asin біп vein &in sin 
(Е ле іп 1 isin 1 Mein Asin Asin in іп Ain лв in 
A ^e in Ain A in Asin Tein in in bin л in 
CCRIFORGING 
Forged Industrial Hardware 
Eye Nuts - 
Loads are based on a safety factor of 5-to-1. Oval Round 
Thread Working Load Overall Thread Item 
Size Limit (Ib.) Height Length — Eyel.D. Brand No. 
а 
316 Stainless Steel Plain 
38-16 2700 2 іп Hin {ain Ken Forging 37672 
7-13 2700 2Win іп 1% in Ken Forging 
58-11 5000 3 in 3i in 1 іп Ken Forging 37074 
%-10 5000 Зіп 34 in 17 іп Ken Forging 
Stainless Steel Plain 
14-20 520 1 Vein Ain 34 in — 20756 
Е 96-18 840 1176 in 36 in Ain — 26758 
Steel Galvanized 
14-20 520 1s in 35 in 3iin — 26768 
%6-18 840 14e in іп 34 in = 2G770 
46-14 1700 2 in 5$ in 1 іп -- 26774 
Steel Plain 
358-16 2700 2 іп Hin 1%in Ken Forging 3ZHF3 


2700 2 іп іп 17 іп Ken Forgin 


7-9 10,000 біп Tin 


1-8 10,000 5in Tin 2 Yain Кеп Forging 3ZGN1 
4-9 14,400 3 375» in i'Vein 1%іп Кеп Forging 3JWX9 
1-8 18,800 4 2782 in i'Vsin  194in Кеп Forging 3768 
17-7 29,400 6% іп 27%2in 2 іп KenForging 37609 
1%-6 35,600 6 %in 2%2in 2 %in KenForging 3ZGV1 
Round 
A2 Stainless Steel Plain 
M12 x 1.75mm = 53 mm iimm 30mm 12044 
M10 x 1.50mm Not Rated 45 mm 10mm 25mm 17042 
M16 x 2mm Not Rated 62 mm 13 тт 35mm = 12046 
“Steel Zinc 
M6 x imm 154 36 mm 85mm 20mm — 17024 
M8 x 1.25mm 308 36 mm 85mm 20mm — 17026 
M10 x 1.50mm 506 45 mm 10 тт 25mm = 17028 
M12 x 1.75mm 148 53 mm timm 30mm = 12030 
M16 x 2mm 1540 62 mm 13 тт 35mm = 
M20 x 2.50mm 2640 71mm 16mm 40 mm — 12034 
M30 x 3.50mm 7920 109 mm 25mm 60mm — 
Square-Bend U-Bolts „а ы 
= Include 2 washers and 2 nuts 
Inside Inside Thread Item 
Width Length Length No. 
Dn Stainless peal Plain 
en A — Hm — |... 3n Thin  5YY62 | 
2in sn in ууй in Inside Inside Thread пеп 
— 7n 3%in  5YY66 | „Width Length Length No. Length Length : 
in in J — P ain — 90 — X» WSg in 
4in 458 in 3 in 5YY70 5 in 3in 31KG11 
7in 334 in 5YY72 6 56 in З іп 20М/583 
Біп Зіп 5YY74 біп Тіп 3 іп —31KG12 
біп Тіп 394 in 5YY76 855 in 5 9b in 20W584 
9in 5 %in 5YY78 9 in 5%in 31К013 
5 in 3 in 5YY80 Steel Zinc Plated 
8in 6 5s in КЕЛШ 5YY82 3in Twin 5YY38 
9 in 5 ys in 5YY84 3 in Twin 31К002 
eel Hot Dipped Galvanize 2in 4% in jin 5YY40 
5 in 5 in 5 in 3 in 31KG03 
3in Twin  31KG05 655 in 3% in 5YY42 
А 498 in 3 in 20W577 in in 4 ІП 
m 5in 3in 31KG06 in in 
5 in ^ in 4in 5 in 3 in 5YY46 
7 in 3%in  31KG07 7in 3% in 5YY48 
5 in in in in 
in ^ in 6in 7 in КЕЛШ 5YY52 
| біп in 9 in 5 96 in 5YY54 
ЕШ 5in 3in 31KG09 4% in 3in 5YY56 
6 іп 394 in 20W581 8in 7 in 3% in 5YY58 
7in 3%in 31KG10 Qin 5 %in 5YY60 
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Forged Industrial Hardware 


Machinery Eyebolts 


Drop-forged carbon steel is heat-treated after А 
forging. Angular lifts will significantly lower working теа "иша Shank 


Item 
load limits and should be avoided. Loads are based Size Limit Length Eye I.D. Eye 0.0. Finish Мо. " Without 
on a safety factor of 5 to 1 1500015 3in 2 віп 47вп Plan  3ZGY9 Win Shoulder Shoulder 
: 1W-7 150000 3in 2Увіп 4 %sin Zinc Plated 3ZHF1 | 
Working 15,000Ib 3in 2%віп 4 %ein Galvanized 191088 Working 
Thread Load Shank Item 21,0001b 3 “іп 2%in 5%cin _ Plain 37671 Thread Load Shank - Item 
Size Limit Length Eye 1.0. Eye 0.D. Finish No. 12-6 21,000Ib3¥%in 2¥%in 5%sin Zinc Plated 3ZHF2 _ Size Limit Length Eye I.D. Eye 0.D. Finish — No. 
With Shoulder 21,000 lb 3 іп 2%in 5%cin Galvanized 19L089 | Without Shoulder д 
304 Stainless Steel, Ken Forging 28,0001Һ 3%in 2%in 6 Yin _ Plan —3JWP4 304 Stainless Steel, Ken Forging . . 
500b iin Xin iin Plan 191121 134-5 28,000lb3%in 2%in Gin Zinc Plated19L061 4-20 50010 1 in Яп 1%esin Рап 191129 
50019 1%in Ain 1%sin Plain 101137 28,0001 3 іп 2%in 6/віп Galvanized 19L090 96-18 900 1йіп %in 17іп Plain 191130 
4-20 500b 2 іп Yin Plan 191138 уу 380000 Ап 3%in 6%in Рап 3JWPS 2, 13000 14п Tin 17in Рап 191131 
50016 Зіп Ain 1%віп Plain 191139 380000 4in 3%in 6 іп Galvanized 19L091 9-16 1,3001 3in tin 17:іп Plain 191157 
5000 4in іп 1%sin Plan 191140 272-4 560000 5in  4in 8%sin Рап  3JWP6 13000 Entin Tin Бап 5 
9000 Ain Ain eim Pan 19-122 M7100 370% 285 22mm 365mm Рап ЭЖА” лз 24001 3i Twin 2Y«in Plan 10159 
2 8 16 n L L 1 l 
9в"- in Ai Fei i 414 ; 24000 біл 1%sin 276in Plain 191160 
\є18 900b Zin Ain fein Plain 191142 ,4-200 1.6001 тит 38mm 580mm Реп ЗХТО4 Сут 4000 тп Tun 27m Plan JM 
| i i i ы ШЕ I 252 | 
8000 dim Яп 1йып Бап 10144 243003850 655 46mm 904mm Реп 3JWX3 Sie Ree eg ТИП zem Рип 19018 
ы 4 32 5 а Е е 
ШЕ 1.30015 2 іп iin 17/іп Plain 191145 М30-3.50 6.40016 76 mm 55 mm 1127 mm Plain — 3XTET — 5048 901b Ty in іп 1%sin ^ Plan ЗХТЕб 
75-16 +300 ib 3in Tin 17%іп Plain 191146 M36-4.00 8.97010 89 mm 63 mm 131.8 mm Plain  3XTE2 9001) 1%in %in 1%ein Zinc Plated 3ZGN9 
130015 4in “Тіп 17%іп Plan  19L147 М42-4.5011,960 10 95 mm 73 mm 152.4 mm — Plain — 3JWX4 130005 1Yiin Тіп  1?Yein Zinc Plated 3ZGP1 
24001) 1% in 1%sin 2 Vein Plain 191124 М45-4.5012,72010 95 mm 73 mm 152.4 mm — Plain  3JWX5 dé 1300 р ЕШ 1 in 1 218 іп Zing Plated Есі 
wis 24008 2 Жіп trein 2 Vein Бап 101148 \м850016400 1078 82mm 1746mm Реп 3JWXe 7% -4300 дут Tin ein Zinc Plated 19.088 
16 16 т + t H B 
; i i V Plai 101.6 қ 1,3000 1 4іп Tin 1202іп Galvanized 191093 
2400 ет туеп 2 Mein Бап 19190 M52-5.0016,400 Ib pp 82mm 746mm Plain ЗЛЖ? — ТІ 1% TYe Топ Plain КТЕ 
жел MU УП tAn Sén Бап TLIE M64-6.0024,458 Ib 127 102 тт217.5 тт Рап  3JWX8 EU BEIBETME INA Eu E 
8 2 В І ! | | 
400018 4in 1%іп 2%іп Plan 191153 Steel, 2.40016 2%in 1%sin 2 Vein Zinc Plated 3ZGP6 
5.00010 2in 1 in 2 sin Plan 191126 yp.) 50089 lin Жіп 17віп Zinc Plated 352445 2,40010 3in 1%sin 2/віп Zinc Plated 3ZGP7 
5000р 2 »in 1Y^in 295i Plain 1014540” 500b in %in 1%sin Plain 352446 7-13 24000 біп 1Увіп 2 Yin Plan 191057 
WA = ш ТУП 2 eim Plain Yin Ain {sin Plai 240018 4in 17sin 2/віп Zinc Plated 191070 
5,0000 3in 1%in 2 win Plain 101155 9:48 -2000 1Y&in Яп  17iin Plain 357449 Қ in ^6 in ^ein Zinc Plated 
5.000lb 4in 1%in 2 %ein Plan 191156 9000 1%іп “in 1?віп Zinc Plated 352462 2,400 Ib 4 %in 1%sin 2 Vein Zinc Plated 19L072 
1-8 90001 2%in 1 ein 3%cin Plain 191127 1.30010 1%in Tin 1'Yein Plain 352444 7 2,400 1 in Tin 2%sin Galvanized 191094 
17-7 15,000Ір 3in 2 ein 4%ein Plan 191128 1.30015 йіп Ті isin Plain 352450 98-72 20000 1900 (Жап eae 
316 Stainless Steel, Ken Forgin 134000 Yin din {sin ^ Plain 357452 i ^in 1% in ^in Zinc Plated 
2.40010 2 іп 1 АШ 2/6іп Plan  19L163 -46 1,3000 1%in din 11/6іп Zinc Plated 352458 40000 2%in 1%in 2Y2in Zinc Plated 3ZGR1 
0-13 24000 3in 1Увіп 2%ein Plan 191164 1.30010 2%in 1in 1 ‘Vein Zinc Plated 352469 4,000 lb 3in 1%іп 2Y2in Zinc Plated 3ZGR2 
2.20010 3%in tin 2in Plain 101199 1.30010 2%in 1in tsin Рап 352471 9-11 40000 бп 1% 2%in Рап 191058 
%-10 5,2001) 12in Twin 217sin Plain 101206 1300]b 3in fin 'Yein _ Plain 357488 4.00010 4in 1%іп 2%іп Zinc Plated 19L074 
15-6 20000 біл 2%in 5 еіп Plan 191213 1,3000 3in {in  1'4ein Zinc Plated 357511 4,0001Һ 4 “іп 1%іп 2%in Zinc Plated 191076 
Steel, Кеп Forging 79-14 1,8001b 1%іп 1%іп 17/»in Plain 352482 4,000 |b 194in 1%in 2%іп Galvanized 191095 
Р 500lb Tin Яіп  1%sin Plan  3ZGW8 2.40016 1%in 1 віп 2 in Zinc Plated 352472 5.00010 2in 1Y2in 21Увіп Zinc Plated 32683 
#20 Сур 4in Ain  Tviin Plain 19144 240018 iin 1%sin 2Vcin Plan 352473 5.00015 2 іп 1 in 2 iin Zinc Plated 32084 
18 9000  4in іп 1 V%cin Plain 191045 2.40010 2¥%in 1Yin 2%sin Plain 352480 9-10 5,0006 біл 1%in 2 vin Рап 191059 
1300lb 4in din  12/»in Plain  19L046 72-13 2.40016 1 іп 1 віп 2 “ein Plain 357486 5,0000 2in 1Y2in 21Увіп Galvanized 191096 
13001) біл {iin 17%іп Plain 191047 24000 Зіп 1%ein 2/віп _ Plain 352497 64000 2in iin 2'7win Plain 101118 
1300]b 4%in Чіп 127 іп Zinc Plated 191067 2.40015 3in 1%sin 2 віп Zinc Plated 352499 7,000 Ib 2 V4 іп 1 Vein 3 Yin Plain 3ХТ03 
зи" x ^in in ba іп Zinc Plate \ | in Zl zn feh von. Hla 
(9-16 -1300]b 1 Yin 1in 127 іп Galvanized 191077 2,400 Ib 2%in 1 еіп 2Увїп Zinc Plated 352502 му 70000 2 Yin 1 еіп 3% in Zinc Plated 3ZGR6 
13001b %іп Tin 17йгїп Galvanized 19L078 4,000 1b 1%in 1%in 2%in Рап 357405 7.00015 біп isin 3%in Рап 191060 
14800 i Ain 1in 1%әп Plain 1901106 4,000 lb 1%іп 196in 2%in Zinc Plated 352506 7,000 Ib 2 Әділ 1 ‘Vein 3 Vin Galvanized 191097 
us 1,8000 1%іп 194 in 1 27% іп Zinc Plated 3ZHD5 4.00015 2%in 1%іп 2%in Zinc Plated 357516 І 9,000 Ib 272 іп 1 еіп 3?:in ^ Plain  3XTG4 
06-14 -'8001b Gin 3in 1?/ein Plain  19L048 9-11 40000 3in 1%п 2 in 2іпсРіаіе 357517 1-8 9.00010 272іп 1 "еіп 3 віп Zinc Plated 32687 
24001 4in 134in 2 Vin Plain 101049 40000 1%in 1%іп 2%in Plain 357520 9.00015 27 іп 11%6іп 3З еіп Galvanized 191098 
240018 біп 1 віп 2%sin Plain 191050 400010 3in 1% 20п Plain 352522 чуку 12.0000 2%4in 2п А4 Plain 3XTG5 
240018 4in 1%віп 2 іп Zinc Plated 191069 4000lb 2Уіп 1%in 2%in Plain 357536 12,000 lb 2%in 2in 4Іп  Galvanized 191099 
w-13 2.40016 4%in 1Yin 2 /віп Zinc Plated 191071 5,0001: 2in 1 %in 2%віп Plain 357492 2 190000 3in 2%sin 47win Plin 3XTG6 
240018 102 іп 1 віп 2 /віп Galvanized 191079 5,0001 2in Т іп 21%іп Zinc Plated 357515 — 1477 15.0000 Зіп 2%sin 4 Zein Zinc Plated SZGR9 
240018 iin 13 іп 2 сіп Galvanized 191080 5.00010 1 іп 1%in 2'%sin_ Plain 357518 15,000]b 3in 2%віп 4 Zein Galvanized 191101 
27000 Т?п 1 Yin 2%sin Plan 101107 эзуу 20000 Зіл 1%ют 2%cin Plan 357518 {в 21.0006 5 іп 2%in 5 %ein Plain 3XTG7 
$49 3,0000 1%in 19 in 2%іп Plan  3ZGX8 5.00016 1 Yin 1%in 2'%ein ^ Plain 352524 | 21,000 І 372 in 2Y2in 5 %ein Zinc Plated 3ZGT1 
9"-12 3100016 1%їп 19: in 99 іп Zinc Plated 3ZHD9 5,000 Ib 3in 1 Yin 2 He in Zinc Plated 352528 E EK 38,0001) 4in 34in 6%in Galvanized 191104 
in TAn 275i Plai 50000 2%in 1%in 2 in Plain 357531 Steel, 
4000 Gin Win 2m рап T9L082 B0001b 2% in 1% in 2 Sin ZincPlated387955 уор 5001 Тп Мі {Vein Oxide 357441 
4,0018 4in 1%іп 2%in ZincPlated 10107,7 1.0 7,0000 2%in 1 'Viein 3 іп Plain 357525 500ib iin “іп 1 %ein Zinc Plated 352451 
54-11 4,000]b 4% in 1%іп 2 іп Zinc Plated 191075 7,000 Ib 2% in 11/6іп 3 іп Zinc Plated 352538 — ІЙі fin 1% Oxide 357448 
40000 13iin 136in 2%in Galvanized 19L081 4g 9.00010 2%in 1 %sin 3%sin _ Plain 357501 А — 2%in tin 11/6іп Oxide 357453 
4,000 lb 1%4in 1%in 2 in Galvanized 191082 9.00010 2%in 119вїп 394ein Zinc Plated 352532 9-6 - Sin lin 1 Tie in Oxide 352460 
ӨЗІ Тап fum Pm Pam 19108 метоо 270 257 9mm soomm Рап 35247 = afan 1h 1{йи gine Balt ДИП 
2 16 А : T - 
i i Yi VA i 31.7 А 2.40010 17 іп 1%sin 2 Ивіп ^ Oxide 352466 
мло ЖИЛЫ 1m Т амалие Tokos 6125 6000 mm 25mm 430mm Реп 35 240010 Zi Теп 2/em Oxide — 352488 
5.0001b 1%in 1%in 2'%ein Galvanized 191084 М10-1.50 1,628Ib 35 mm 27 mm 46.0 mm Plain 392496 43 24000 3in 1?in 2Yein Oxide 352485 
64000 2in t%in 2'Xin Plain  19L109 M12-1.75 1,030 lb 38 mm 30 тт 54.0 тт Plain 357494 2400 А E 1 un in А01 zinc Plated 357490 
жә 0р Зип i ein Зит Galvanized ІНЕН M16-2.00 1,600 Ib 128 35mm 650mm Plain 357510 240010 2V; TYw im 2 iein Zinc Plated 352513 
Д 16 Д n 2 1 1 l 
1 7 ; : н ч 4.00015 3in 1%іп 2%їп Zinc Plated 352483 
8 900010 біп 117)6іп 3%sin Рап 191055 M18.2502,1401b 919 38mm 71.5mm Plain 357540 : un Am cA - 
9.00010 2 %in 1'7:win 3%sin Galvanized 191086 Di 58-11 4.000 b E E 27 n mE d 
12,000 Ib 2%in 2in 4п ^ Plan 326Ү8 M20-2.50 2,86010 7/2 41mm 810mm Plain 357526 : ae $1 
1%'-7 12,0001b 2%in 2in іп Zinc Plated 32НЕ9 ar 2000 b ЕШ 1 4 in 2 Zn Oxide TM 
12,000 Ib 234in 2іп 4in Galvanized 191087 2-2 50 2.860 Ib mm 46mm 904mm Plain 352554 PEN 5000 р 27 in | fn 2 ein Plan 352509 
63.5 " 5, in Yin 21%віп ide 4 
M24-3.00 38500 mm 46mm 90.4mm Рап 357539 5100010 3in 1 іп 2'%ein Zinc Plated 357562 
Metric Lifting Eyebolts Tead ақ o peon Marking, lem Pe. 
5 Кт ize eng ye I.D. е 0.0. Load Limi 0. у. 
For vertical lifting only. М24-3.00 = mm 50 тт x Omm 1,796 b 357512 1 
M30-3.50 5 08. 170400 357507 1 
Note: Eyebolts must always be tightened flush against bearing surface. M36-4.00 54 ТІП 70 ТІП 1260 ТІП 460019 352498 1 
Thread Shank Working Item Pkg. M42-4.50 63 mm 80mm  1470mm  6,300]b 386001 1 
Size Length Eye I.D. Eye 0.0. Load Limit No. Qty. M48-5.00 68 mm 90mm 168.0 тт  8,600]b 380902 1 
Steel M64-6.00 —— 90mm 110mm  208.0mm 160000 380903 1 
M6-1.00 13 mm 20mm _ 360mm 70 Ib 12U48 3 304 Stainless Steel 
М8-1.25 13mm 20mm 360mm 1401: 357542 M8-1.25 13mm 20mm 360mm 1400 357478 


3 1 
M10-1.50 17 mm 25mm 450тт 230]b 357552 3 М10-1.50 17 mm 25mm __ 45.0 тт 506 |р 17068 1 
М12-1.75 205mm 30mm 540mm 3391 352521 2 М12-1.75 20.5 mm 30mm 540mm 33916 352479 1 
M16-2.00 27 mm 35mm 630mm 1,5401 352547 2 M16-2.00 27 mm 35mm 63.0тт  1,540Ib 17072 1 
М20-2.50 30 mm 40mm 72.0 тт 1,970 935755 1 M20-2.50 30 mm 40mm 720 тт  2,640]b 17074 1 
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< Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM Bolts 
Turned Wire Eyebolts — — 9) 
Supplied with UNC rolled machine threads and one hex nut. 
Thread Overall Thread Shank Eye Item Pkg. 
Size Length Length Length Eyel.D. O.D. | No. Qty. Soes Length Length Length EyelD. OD. | No QU. 
ЗИ Stainless Steet 98-11 831 in 2 Yein с in Ain ] Ап 52056 ї 
30 Øm An АН | BPO 7 зело Оп ЕП i ЭДТ 1 Wood Screw Eyebolts 
38-32 1.69in Tin 1%in “in “сіп 57061 10 440іп 3in iisen “win 2%in| 57050 1 А : 
га Фіп : m Ain fein m 10 Zinc Plated Finish Wood screw thread and gimlet point. 
Оп — 8 ІП 16 In 16 In = ї 5% | i Ti 31, i 
#10-24- 69 in in 2in %п sin | 57064 10 1037 125 nm An un ven ШЕН 10 Thread Overall Thread Shank Eye | Нет Pkg. 
369in 1%in 3in Win sin 57065 10 ТӨШ Ain in Yin "ein  5ZEB1 10 S Length Length Length Eye 1.0. 0.0. | No. Qty. 
20in Фі in іп "іп 57066 10 20m Xin 1%in vein віп 5282 10 | Jie i 
25in iin 1 іп ^in %ein| 57067 10 ^1024— 59i — Tin —2in тп sinl 5ZE83 10 | Zine Plated Finish ” rm 
30in 1'Ain 2in Yin ‘ein 57068 10 369in 1%in 3in іп Vin! 57Е84 10 347-20 3 Ys in 2in 2% in Ye n Ts In 357533 10 
учоо 35in 1Xin 2%in in *%ein 57069 10 in Win 17i ^in Wein 357523 10 we Ar EI EE mE Ed 10 
40in 1'^in 3in їп Увіп |52070 10 2i т Ti win ein 352487 10 | 94-18 2:5 21п MEE al 
; ; т ; т ІП 8 ІП ІП ІП 16 П 58iin 2in 4%in %in 11% іп 52097 10 
50in 2%in 4in Yin sin 52071 10 20in “in Tin іп ‘sin 4P802 10 hin 2m 3i Tein T We in 352541 10 
60in  3in Sin Yin esin | 52072 5 25in Тиіп iin “in sin 5ZE85 10 34"-16 sm 21) ІП an 3 In 
70n 4іп біп іп ‘ein 52073 5 Ят Tin 2m iin ein 357508 10 Tsin 2%in бі Yin 11%іп 357537 10 
2.13in in Tin Yin 1V&in| 52074 5 30in 1%in 2in “іп sin | 4P803 10 
s-18-913in 1Ййп 2in Жіп T'Y&in 52075 5 . 35in 1%in 2%in Win "cin | 5ZE86 10 
46-18 T T т = т y- i А 2 ^6 
413in 1%in 3in Hin 1'V&in| 52076 5 4-20 ån ihin 3Зіп Yin sin 357534 10 
5.13in 2%in 4in іп 11/4іп 52077 5 40in 1”%іп 3in п 1%6іп 4P804 10 
25in іп 1in “Yin 11%2in| 57078 1 біп 2%in 4іһ “іп sin 357544 10 
35in 14in 2іп Yin 11%2іп 52079 1 50in 2%in in “іп sin | 5ZE87 10 
40in 1%in 2%in Жіп 1 Yin| 52080 1 6 in 3in 5in “іп Asin 357551 10 
39-16 45in 1i^in 3in Yin 11%2іп 57081 1 6&0in Зіп біп in sin 4P805 10 
БЕШ 2:5 zn EA T E 1 70in 4in біп #п ‘Asin 57Ё88 10 
.9 In ІП ІП 4 In ^32 ІП 1% || Th | i 5% j Ha || 
75in3%in біп Xin 11%іп 52084 1 hn Яп ln sm | Aa inl 354454 10 Welded Eyebolts 
| 40i Tin 2in Tin i%in 57085 1 3%in iin 2in іп 1176 іп 352530 10 
W-13 60in 2%in 4in tin 1%in| 57086 1 in TV i n TT 
Hr uw UD dn VADE [scu шшш DER BEN | mode UNC nut and 2 washers. 
е 413in 1%in 3in Жіп 11/4іп SZE91 10 | Thread Overall Thread Shank Eye | Нет Pkg. 
Black Oxide Finish _ ; І р 5йіп 20іп 4in іп 117%: іп 352553 10 | Size Length Length Length Еуе1.0. 0.0. | No. Qly. 
36-32 125in Яіп Ain ‘Yin Vain 57022 10 513in 2i^in 4in Yin 1V&in 5ZE92 10 316 Stainless Steel 
98-32 169in din dein Ип "осіп 52/23 10 2%in іп din іп 11%іп 357514 10 | Plain Finish 
169in Яіп din іп ‘Vein 57024 10 25іп in {in “in 11%гіп 5ZE93 10 ain 1i 2i Xin Jin5LAD3 1 
410-24 20im Tin 1%in Ysin Tein 52025 10 З іп 1 Vin 2in Yin 11%:іп 357543 10 | #10-24 in  2in  3in ein 29782 11 | 52Ар4 1 
269in 1in 2in %in ‘%ein| 52026 10 35in iin 2in “in 11%2іп 4P806 10 Azen tin 2n vin 22 in | SLADS 1 
369in 1 Yin Зп Жіп ein 52/27 10 4%in 1%іп 3in іп 11%іп 357556 10 nin 2in  3in zin зіп |5LAD6 1 
20i Яп їп Үіп еп 57028 10 din Tin 2%in Ain 11%:1п| 382520 10 | Y-20 5Yin 2in  4in іп іп | SLADT 1 
25i Xin fYéin %in "ein 57029 10 40in iin 2%in Ain 1'Yein 52594 10 біп 2in біл ein SAin|SLADS 1 
30in 1%in 2in #п "Asin 52/30 10 45in 1%іп 3in іп 117%2іп 5ZE98 10 Тіп 2п біп in 22 in 5LAD9 1 
w-20 35in 1%in 2%in Жіп Mein 57031 10 35.168 5 Hin 2%in 4іп іп 1%» in) 352559 10 4Э іп 2in  3in іп віп БАЕО 1 
40in 1!^in 3in Yin 1Увіп | 52032 10 55in 2%іп 4in іп 135 іп 4P807 10 Қ 57Wain 2in 4in ein {sin BLAET 1 
50in 2%in 4п Yin Ysin 52033 10 біп 3in  5in Жіп 11%:іп 382535 10 | ^5 9 835 Din  5in Jin {sin БІЛЕ? 1 
&0in Sin sin  %in 'Увїп 57034 10 65in Зіл 5in Жіп 1 vein 52/10 10 7%іп 2in Gin іп {sin БІЛЕЗ 1 
70in 4п бп ФУ 'Увїп 52035 10 тіп 35 іп бі. Эіп 11%іп 352561 10 hin 2in  3in in 117 іп SLABS 1 
213 Яп Тп Яп T'Yin 52036 10 75in 4i 6i Жіп in 52011 10 | y..5 5Йіп 2i in zin 17гіп BLAES 1 
s-18 913in 1Йіп 2in Жіп 1'%4in 52037 10 856in 272i 7%in Yin 1%2in 5ZE95 1 $-16 Бет in  5in ein 11% in| SLAEB 1 
413in 1Йі 3in Жіп iY&in 52038 10 10.60іп 2%in 9%in ‘in 1%гіп 57506 1 7%п 2іп біп “зіп Vin БІЛЕ? 1 
513in 275in 4п Жіп 17/шіп 57039 10 1256in 2 іп 11%іп біп 1%.іп 57697 1 
25in "in Tin Жіп 11%2іп 57040 10 4in 1 %іп Zin Tin 1/&in|352560 10 
35in 1i4in 2іп Ain 1 Yin| 52041 10 40in 1?in 2in {in 1%їп 52012 10 
40in 1 № in 2 іп Ain 1 Te in 57042 10 біп 2%in 4іп {in 1%їп | 357443 1 
45in 1%in 3in іп 11%:іп 57046 10 i 2i i i Thi 
жас 5510 2%in 4in Xin 1% in| 57047 10 уыз SQ 2/00 3n jin 1^5 5206 1 FIND MORE ONLINE 
65in  3in 5in Ain 1 95 in| 52048 10 80in іп 6in Tin 1йїп 52017 1 Can't find it here? 
75in 3%in біп іп 1 *¥%e in| 52049 10 8.81 in 2%in 7Xein %in 1 36 іп 5713 1 : | 
B56 in 20 уйшп kin 19 пу z043 1 10681їп 2%їп 9%віп Yin 1 3% іп 5714 1 Go to Grainger.com? today to see 
.09 In ? ln ЗІП 21n 32 In 13/46 || Vii Yel 5% j 3354 | Я HTH 
4256іп 2%in 11%in ^in 15in| 57045 1 AA (ЫТ 22 Ш m n п in EM Ee 1 our full selection of over 1.5 million 
40in 1%in 2in fin 1йіп SZUSO 1 9in  3in 6'%вп Жіп 2%in| 52019 1 products and the services and 
6.0in 274i 4in fin 1%їп 52054 1 510 110 3in 8 Wein “іп 2%in| 57020 1 и ) 
9-3 80in din  6in {tin 10іп 57055 1 i40in 3in еіп (іп 2% in| 57021 1 solutions to help you get it done! 
881in 2%in 7Ywin in 1 3 јп 57051 1 
10.81in 2%in 9¥%cin іп 13/7шіп 57052 1 
Forged Machined Rod Ends monone 
Forged Industrial Hardware 
= 304 stainless = Alloy steel and = Fully 
steel have steel have black threaded 19352 
plain finish oxide finish Boss 304SS | Alloy Steel Steel 
Thread Size Shank Dia. Holel.D. Length Boss Dia. Thickness) ltem No. Item No. Item No. 
їп an Yin | 19L383 191354 | 101325 
4-20 vain ип 35i in Yin | 19L384 191355 | 191326 
6in шіп Мп | 19L385 | 19L356 | 191327 
14-28 3%in Min Yin | 19L409 | 191379 | 101350 
1%in ып iin | 19L386 191357 | 101328 
546-18 Ysin Hein 3%in sin Asin | 19L387 | 19L358 | 101320 
біп ain win | 101388 | 19L359 | 191330 
Tsin Wein %п | 101380 | 19L360 | 191331 
Еа ЕЕ шт. 
in віп in ^e in в ІП H 
Gin п %п | 19L392 | 19L363 | 101334 Black Oxide Coated Steel Rod Ends 
36-24 З іп sin %п | 19L410 | 191380 | 101351 | 
27 біп 1Yein [п 191393 191364 191335 = Partially threaded 
vei 3%in 1Yein Yin | 101394 191365 | 101336 
Vin іп Біп 1 Vi in Win 191395 19366 191337 Thread Shank Hole Boss ltem Pkg. 
6 in 1 гіп Yo in 19L396 19L367 19L338 Size Dia. 1.0. Length Boss Dia. Thickness No. Qty. 
17-20 Зп ihin Уп | 191411 | 101381 191352 w-20 Мп Asin  2in VAT) Jin 4YVH7 10 
3%in in %п | 19L397 | 19L368 | 101339 Ye-18 Yin sin 3in ein ‘Yin 4YVH8 10 
56-11 % in 56 in біл {dein %п | 19L398 | 19L369 | 101340 Жіп 3Xin Ain Asin ДҮ? 10 
6in  1Ycin іп | 191399 | 19L370 | 191341 X46 min п Зп 3i in sin AYVHS 10 
din 1% біп Jin 191401 191371 101342 8 и Kin 4 in Ain TAs in 4YVJ3 10 
34-10 5in 1%ein Ип | 19L402 | 19L372 | 101343 %in 5in 34 in Jin —4YVM 10 
% in Hin 6in 1%sin іп | 191403 | 19L373 | 19L344 Xin 34i Tin Asin 4ҮМЈ5 10 
34416 6in 1 віп % in — 19L382 19L353 V-13 Yo in ¥% in 4in Tin Mie in 4YVJ6 10 
6n 1%sin іп | 191412 - - Xin  5in Tin Yin 4ҮМЈ8 10 
"m 7A in thin 5in 1%in іп | 191404 | 191374 | 101345 іп 4%in ain ‘ein 4YWJ9 10 
6in 1%in ‘Ain | 191405 | 101375 | 191346 5-1 — іп іп бі 1%in sin  4YVKi 10 
1-8 iin Tin 6in 2%in Tin 19L406 | 191376 | 101347 іп 6n іп ‘ein  4YVK2 10 
TW-7 Inn 1%in 6i  22%in 1%in | 19L407 | 191377 | 191348 ид nin ^n 4%in 100 Asin  4YWK3 10 
117-6 Twin iin бі.  39»in 1%in | 19L408 | 19L3/8 | 19L349 Xin біл iin sin  4YVK4 10 
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FASTENERS Scan. Order. Done. = 
Bolts and Cable Clamps Details on page A1. 


FORGING 
Forged Industrial Hardware WITH WITHOUT 
Working SHOULDER SHOULDER 
Drop-Forged Eyebolts Thread Shank Load Item Item 
Size Length Eye 1.0. Eye 0.0. Limit Finish No, No. 
-to- i 2in Tin 2in 2,2001: бау | 32606 | 357503 
Loads are based on a safety factor of 5 to 1. Heat-treated, forged ain Ti 2in —22001b бау | 320V7 | 352464 
carbon steel eyebolts are available with zinc plated or hot galvanized 4%in Тіп 2in 22000 бау — 357463 
ini i in fini Р 4in Tin 2in 2,2008 бау 3LVY1 3JWY3 
finish. Stainless steel eyebolts have plain finish. WAZ біп tin Sin 2200р Galy ^ 32GV8 | 352461 
8 in 1in 2in  2,00lb бау — 357475 
: WITH | WITHOUT 10 in Tin 2in 2,2001) бау - 357476 
Working SHOULDER SHOULDER 12in Тіп 2in 2,2000 бау | 3LVY2 | 352467 
Thread Shank Load o Item Item hin 1%іп 2%in 3,5000 бау | 3ZGV9 3ZHJ6 
Size — Length Eye I.D. Еуе 0.0. Limit — Finish No. No. 4in Тіп  2%in 3,500]b Galv 3LVY3 3JWY4 
316 Stainless Steel . ў б біп T%in 2Фіп 3,5000 бау 3ZGW1 3ZHJ7 
W-20  2in Vein 1іп 5000 Plain 191190 = 8in 1%in 2Фіп 35000 Galv 3LVY4 32HJ8 
(|! 2%in Ain  1Y^in 1,2001Ү» Plain | 191195 = 9811 d0in t%in 2 іп 3.500lb бау 3LVY5 32HJ9 
W416 4%in Зіл fin 12000 Plain | 191196 = à 12 in 1% in 2 hin 3,500 Ib Galv 3LVY6 3ZHK1 
10п Яп —172in 12000 Plain 191198 = i5in  136in 2%in 3,5000 бау | 3LVY7 | 3ZHK2 
With 4¥%in Tin 2in  2,2001b Plain — 191175 i8in 1% іп 2 іп 3,5000 бам 3LVY8 3ZHK3 
Shoulder w-13 4i [Yin 276in 24001 Plain | 191165 I 24in  136in 2%in 3,5000 бау | 3LVY9 | 3ZHK4 
6 in Tin 2in 2,200 Ib Рап | 191201 | 191176 4 іп 1%іп 2%ein 5,2000 Gav | 3ZGW2 | 37НК5 
12 in Tin 2in  2,200]b Рап 191202 ES 4in 1%in 2 ein 5,20018з Сам 31/71 3JWY5 
жеді Sin 1%in 2%п 35000 — Plain | 191203 = 6in 1%in 2'%6in 5,2000 бау | 3ZGW3 | 3ZHK6 
12п 1%і 2%in 35000 Plain | 191204 = 8in Тіп 2 ein 5,2000 бау 3172 3ZHK7 
34-10 6 in {Min 21%6іп 5,2000 Plain 19L205 19L180 34'-10 10in Tin 21%6іп 5,200lb бау 3LVZ3 3ZHK8 
74"-9 бі 1%in 3 ¥%in 7,2000 Plain | 191207 = i2in 1%in 2%sin 5,2000 бау 3LVZ4 3ZHK9 
12in  134in 3%in 72001b Plain — 19L183 ibin 1%in 2%%sin 5,2000 бам 31/75 3ZHL1 
1-8 біп 2in 4in —10,000Ib Plain | 191209 191184 i8in 1%in 2'%sin 5,2000 бау 3LVZ6 3ZHL2 
1 Steel i БЕ і І 24in 1%in 2 Xin 5,2000 бам 3lVZ7 | 3JWY6 
2in Yin lin 5001b_ Zinc — 3XRZ2 5in  134in 3%in 7,2000 бау | 3ZGW4 | 3ZHL3 
2 in Vein Tin 5001 бау ЗХТЕЗ 357457 6 in {Ain 3Yin 7,2000 бау 31VZ8 — 
3 in in iin X 500Ilb Zinc — 3XRZ3 8in 1%in 3%in 7,2000 бау | 3ZGW5 | 3ZHL4 
. 3 in Yin Іп 5000 бау = 357477 9 10m 1%іп 3%in 7,2000 бау - 3JWY8 
Vs'-20 4in win Tin 500 Ib Zinc = 3XRZ4 12 in {Ain 3 іп 7,200]b Galv 3LVZ9 = 
4in vein {in 500 Ib Galv 3XTE4 357459 18 in {Ain 3%in 7,2000 бау - ЗХВҮ5 
5 in Yin Tin 5001b ^ Zinc — 3XRZ5 24in 1%in  3%in 7200І) бау | 3LWAT — 
біп Yin Іі 5008 2с = 3XRZ6 біп 2in 4in  10,0001b бау | 3ZGW6 | 3XRY6 
біп іп lin 500 Ib Galv — 352493 8in 2in 4in 10,0001Р бау — 3JWZ1 
2%in Yin їйїп 80016 Galv 3ZGV2 32HG6 gin 2in 4in  10,000]b бау 326W7 = 
3% in 5$ in їйїп 80016 Galv — 32HG7 . 10 in 2in 4in 10,0001Р Galv = 3XRY7 
96-18  4%in іп 1ип 8000 бау | 3ZGV3 | 3ZHG8 1-8 оп Din 4in 100000 бау | 3LWA2 | 3XRY8 
Sin min 1Иі 8000 бау = 32H69 15 in 2in 4in  10,0001b Galv — 3JWZ2 
6 in Xin dhin 8000 бам — 3ZHH1 18 in 2in 4in 1000010 бау — 3XRY9 
2%in “in 1¥%in 12000 бау 3ZGV4 352440 24 in 2in 4in 10,000ІР бау 3LWA3 3XRZ1 
Without 3in Яп 1#п 1,2000 Сау == 352489 6in 29еіп 4%sin 13,50010 бау | 3LWA4 — 
Shoulder їп Ain Yin 12000 бау 32615 357442 (we; Sin 2Ўвп 40віп 135000 бау | 3LWAS = 
x'-16 — Ain vin 1%юїп 12000 бау == 357414 Б i2in 2%ein 4%sin 13,50010 Сау | 3LWA6 | 3JWZ5 
5in Яп  1Yein 1200: бау = 3ZHH5 Win 2%sin 4%sin 135000  Galv — 3JWZ6 
6 in “in 1%%п 1,2000 бау | 3LVX9 | 352447 бі 2%in 5 еіп 200000 бау | 3LWA8 | 3JWZ8 
8in Ип 1%in 12000 ба = 352496 19-6  12in 2 іп 5%sin 200000 бам | 3LWA9 — 
i0in Яп tein 12000 бау = 3JWY2 i8in 2%in 5%sin 20,0001b бау — 3JXA1 
Y = Temp range: -50° to 350°F (Rubber); 
Y -30° to 180°F (Vinyl) 
а ір а ір w/Viny! оор Strap оор Strap w/Viny oop Strap w/Extrude i i i = 
Half Cli Half Clip w/Vinyl Loop S loop S Ninyi Loop S /Extrudea Vinyl Plastisol cushioned clamps аге chem-treated 
Plastisol Cushion Plastisol Cushion EDPM Cushion for corrosion resistance. 
Clamping Mounting Item Pkg. Clamping Mounting Item Pkg. Clamping Mounting Item Pkg. 
Dia. Thickness Hole Dia. Material Width No. Qty. Dia. Thickness Hole Dia. Material Width No. — Qty. Dia. Thickness Hole Dia. Material Width No. Qty. 
pemp yy .0032in 0753» ^ Stee| іп 1BAB3 50 т” 0.048 in 057" ^ Steel Үіп 1AZL5 50 
Half Clip І 0.032 in 0207 eel іп 1ВАВ4 50 0.048іп 04694 — Steel  3^in 1А716 50 
Ys 0032n 02188 eel біп 6ВМА8 50 y  .0082in _ 023 eel “біп 1ВАВ5 50 y 0.048 in 57v бе іп 1AZL7 25 
y 0.032 in 2203! eel іп 6RNAS9 50 0.048 in ^ 04063 ee| “іп 1BAB6 50 0.048 in 545! Stee| ^ in__ TAZL8 25 
y" 0.048 in 0231 eel іп 6RNCO 50 y 0.082 in Umm eel in 1BAB7 50 qyr 0.048 in 0203 ^ бер ein 4AZL9 25 
39  0.048in 253i eel іп 6RNC1 50 0.048 in 9467 eel іп 1ВАВ8 50 0.048іп 04694 — Steel Эіп 1ВААТ 25 
yw Q.06in 0255 eel біп 6RNC2 50 yy  .0032in Umm eel біп 1BAB9 50 yy 0.048 in 02130 Steel іп 1BAA2 25 
y 0.06in zm eel іп 6RNC3 50 0.048 in | 020631 eel іп 1BAC1 50 Q.048in 04694 Steel Уп 1ВААЗ 25 


yr 0.06 in 0213 eel Yin 6RNCA 50 ж 0.032і! 028131 ee Yin 1BAC2 50 434" —0048in — 02818 Steel Yin 1BAM 25 
Half Clip with Cushion | : 0.048 in ^ 04063 ee Ип 1BAC3 50 $ 0.048 in 04063 Steel Vin 1BAAS 10 
Ae 0.032 in 22181 eel Yin 6YDR3 50 1" 0.032і! 023 ee Win 1BAC4 25 2 0.048 in 225011 Steel Yin 1BAA6 10 
И" 0.048 in 225031 eel Yin 6YDR4 50 0.048 in ^ 24061 ee Min ТВАС5 25 0.048 in 24063 Steel Vin TBAA7 10 
Ye 0.048 in 2531 eel Yin 6YDR5 50 TA" 0.048 іп 02813 ee Yin 40775 25 2%" (0.048іп 240631 Steel Yin 1BAAB 5 
y 0.048 in 920430 Yin 6YDR6 50 0.048 in ^ 02813 ee Yin 1BAC6 25 3" 0.048 in 040631 Steel Vin 1BAA9 5 


eel in 6RNAS 50 ТИ —Qoagin 091 
eel Уп 6RNAG 50 T9 — 0.048 in її 
eel Уп 6RNA7 50 tyr 0.048 in 2815 

2 004811 04069 


VA 0.06 in 02813 

5%" 006in 028131 

yy 0.06 in 0.2813 in 
Light Duty with Cushion 


ee Ип 1BAC7 25 Clamp, Loop Strap 

ее іп 40776 25 Cushioned 

ee іп 1BAC8 25 V 0.032in 59243! 30455 іп 2UTF1 25 
ee Yin 1BACO 25 Эв" 0.032in 59243! 30455 Win 2UTF2 25 


RRARARAA |соісодісоісо)соісоісо) NANRADDD 
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c2o02c20202020202020202020202 |CO2/0202/02 C202 C202 C2 02 02 C2 C2 O2 C2 C2 C2 02 оз C2 C2 WD 
@ 
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VA 0.032 in 970511 eel іп 6YDP6 50 1% (0.048іп 083i Yin 40777 10 үлі 0.032in 9243! 30455 іп 2UTF3 25 
As" 0.032in _ 02081 eel іп 6YDP7 50 іш 0.048 іп 02813 eel — іп 1BAET 10 yf 0039211 1243! 30455 Vin 2UTF4 25 
y 0.032 in ^ 0201 eel Yin 6YDP8 50 0.048 in 04063 ee in 1BAE2 10 x 0.032in 02813п 30455 in 20ТЕ5 25 
Ye 00320 02037 ee| ‘in 6YDP9 50 » 0.048 in — 028131 ee| %in 1ВАЕЗ 10 Ж” 0.032in 0205! 30455 Vin 2UTF6 25 
ys 0.032 in 97011 eel іп 6YDRO 50 0.048 in 04063 ee Yin 1ВАЕ4 10 RE 0.032in 9243! 30455 Фіп 2UTF7 25 
yr 0032п 02037 ee| Win 6YDR1 50 Vinyl Coated Ту"  Q.048in 973^ 30455 Vin 2UTF8 10 
78 Q0.032in 02037 eel іп 6YDR2 50 s, 0.032 in 028135 eel in 1AYZ2 50 TA" 0.048 іп 0243! 30455 їп 2UTF9 10 
Loop Strap Ы 0.032 їп 40571 ee| іп 1AYZ3 50 147 0.048in_ 055^» 30455 їп 20761 10 
т” Q0.032in 02030 Aluminum іп 6RNC6 50 ye 009211 959m eel іп 1AYZ4 50 2" 0.048 in 503: 30455 Фіп 2UTG2 10 
Ув" 0.032in 02057 Aluminum 72 іп 6RNC7 50 Ы 0.032 іп ^ 040621 ee іп 1АҮ75 50 Without Cushion 
y; ^ 0.032in 02045" Aluminum Y2in 6RNC8 50 ye .0.082in 028135 eel іп ТАҮ76 50 Var ^ Q.032in 9%! ^ Stee| Жіп 2UTD8 50 
Ye 0.048 in 97557» Aluminum %in 6RNC9 50 bs 0.032 in ^ 040621 eel іп 1AYZ7 50 Эв 0092іі 955^» бе in 2UTD9 50 
yy Q0.048in 02813п Aluminum їп 6RNDO 50 sy -00392і 0283n eel іп 1AYZ8 50 VW 0048in 02813in ^  Stee| Win 2UTET 50 
%” 0.048 п 975575 Aluminum іп 6RNDI 50 à 0.032 in ^ 04065 eel іп 1AYZ9 50 yf 00481 95" ^ бер ^ in 2UTE2 50 
Ж” Q0.048in 0205" Aluminum іп 6RND2 25 w  -0048in 028121 ee| Vin 1AZG2 50 yf ^ 0.048in 020437 бе ^ in 20ТЕЗ 50 
T 0.048in 03m Aluminum /іп 6RND3 25 2 0.048 in _ 040621 ee| іп 1AZKS 50 70.048 in 97595" бе  Y2in 2UTE4 50 
Loop Strap, Center to Center Length 1%: in 5p" 0.048 іп 02813 ee Win TAZL1 50 Т 0.048 in 0213п Steel іп 20ТЕ5 25 
Ўв" 0.0321п 1205! Aluminum 72 іп 6RNC5 50 0.048 in ^ 0406: eel іп 1AZL2 50 TW'  Q.048in 97535 ^ бер іп 2UTEG 25 
Rubber Cushion m 0.048 in ^ 02813 ee Win 1А713 50 1%  0.048in 9204571 Stee| їп 2UTE7 25 
w  -0032in oem бет in TBABi 50 0.048 in ^ 00621 eel іп 1А714 50 TX 0.048 п 97535 ^ бер іп 2UTE8 25 
: 0.032in 0485" ^ Stee| іп 1BAB2 50 2" 0.048 in 5757 Steel п 2UTE9 10 
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FASTENERS 
Nuts 


Fi Download Available Available 


ste | СВАІМСЕВ.СОМ - 


Acorn 

Blind tapped hex nuts 
with an acorn-shaped, 
peaked cap keep the 
end of the bolt or other 
threaded fastener from 
protruding to protect the 
threads. See page 2084. 


, Cap 


| Snap into place by hand 

; and lock into the stud 
securely. See page 2085. 
Captive 

Also known as insert 
nuts, captive nuts 

help provide load- 
bearing threads in soft 
or thin materials. See 
grainger.com/fasteners. 
Coupling 

Elongated nuts are 
tapped from each side 
So threads meet in the 
middle, rather than 
entirely through in the 
same direction. See page 
2084 


` - | Feature irregular internal ( í 
. Æ jy threads that lock onto the ` 


Nut Information 
NUT TYPES 
Deformed ” 255 


matting threads of a bolt or = 
rod and prevent rotation or 
loosening. See page 2083. 


Hex 

General purpose hexago- 
nal nuts for use with non 
locking applications on male 
threaded parts. See page 
2079. 


Jam 

Used as a second nut; force 
against the main nut to 
bind threads and prevent 
loosening. Prevent 1 nut 
from moving in the direction 
of the other without turning 
both nuts. See page 2080. 


Locknuts 


Fam 
Lock onto threaded bolts or L: 
rods to prevent rotation or ( 
loosening. Minimal reusabil- 5 2 
ы =” 


ity. See page 2083. 


ЕС- а?) 
3 


Push 

\ Hold fasteners in-place 
/ before final assembly 
process occurs. Styles 
available for studs and 
bolts. See page 2085. 
Spring 

Reusable nuts provide 
the correct amount of 
spring tension without 
damaging surfaces, 
eliminating the need for 
lockwashers and span- 
ners. See page 2085. 


Thumb 

Knurled tops allow easy 
hand tightening, even 
when wet or greasy or 
in tight locations. See 
grainger.com/fasteners. 


T-Nuts 

Nuts with prongs on 1 
side that lock into wood. 
Often used for fastening 
metal to wood. See page 
2085. 


Ш- 


(> 


z» Weld 
О Tab base nuts are 


U-Nuts 

Multithreaded, tapped 
barrel nuts for high- 
torque tightening. Clip 
over the edge of the 
panel and snap into 
place to replace weld 
or stake nuts. See page 
2085. 


used when working 

in confined spaces or 
when welding to thinner 
metals. See page 2086. 
Wing 

1-pc., round, threaded 
nuts have wing lugs for 
easy manual assembly. 
Especially suited to 
applications where 
frequent removal, 
replacement, or adjust- 
ment is required. See 
page 2084. 


Hex Nut Assortments 


53WRO8 | 
| 


© | ӨҢ on | ӨН | ӨН Өн | 


53WP96 


= Include case 


No. of No. of Item 
Pieces — Material — Finish Sizes. Includes No. 
Assortment Б m = 
Lo — oye 10:24, 1037; — ch: V " 14-20, (20) Eac — 24, (15) Eac — pe 
қ ch: Za" 7-1 ac i ac 
216 Stel — Zinc о? 16, (10) Each: 42-20. Ле 14, (8) Each: 4-13, 20, Plastic Hanging Рак” Ж S3WROB 
Nylon Insert, Metri 
БЫ Hex Locknuts with Nylon Inserts (32) Each: М5-0.80, M6-1.00, (20) Each: М8-1.25, (16) Each: M4-0.70, M10-1.50, REA М7-1.00, 
338 Steel Zinc 24  (8)Each: M12-1.75, 15) Each: M16-2.00, Acorn Nuts (15) Each: M4-0.70, M5-0.80, M6-1.00, M8-1.25, (6) Each: M12-1.75, (5) Each: — 
M10-1.50, Wing Nuts (16) M6-1.00, (15) Each: M4-0.70, (10) Each: M5-0.80, (8) Each: M8-1.25, (6) Each: M10-1.50, M12- { РУ Јат 
Nuts (25) ) Each: M6-1.00, (20) Each: M8-1.25, (12) Fach: 10-1.50, (10) Fach: M12-1.75, Metal Container, Fits Cabinet No. 4UJ35 
ay 
Dia./ Nut Item Pkg. > е 
i ARMOR COAT 
Thread Size Standards Мо Qiy. PASTENERS 
5GAZ4 1 — — 
—DINSSS 56751 Armor Coat Hex Nuts— n 
56476 1 А А ia. em 0. 
1. Metric Wind Power Grade 8 pr 
| Armor coating provides exceptional rust and 9 BDKEL 10 
| Нех Nuts and Locknuts corrosion-resistance, with the strength of Grade Ste oe 
- = Class 10 carbon steel 8 steel. Excellent for harsh environments. Meet 7814 EL | 50. 
Used to build and maintain wind towers ASME/ANSI B18.2.2 1987 (R1999) and SAE eA DKES >: 5 
5GAX6 1 and turbines. J995 standards. 1000-hr. salt spray tested. $-10  5DKE6 10. 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2079 


FASTENERS 
Nuts 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


Grade 2 Grade 5 Grade 8 
Zinc Zinc Zinc Zinc 
Dia./ Plain | Plated Plain Plated Plain Plated Yellow 
Thread Pkg. Item Item Item Item Item Item Item 
Size Qty. No. No. No. No. No. No. No. 
" 25 | 2FE77 | 2FE79 | 3XTN7 | 3HEF6 | 387139 | — 3HEA4 
25 = — | 387881 | 387101 | 3XTK8 — | 387146 
я 25 | 2FY49 | 2FY51 | 3XTL9 | 387710 | 382172 | 290061 | ЗНЕА5 
Grades 2,5, and A — 25 — | — | 382R91 | 3XIN3 | 3XIKB — | 387177 
20 | 2FE83 | 2FE85 | 12P529 | 12P540 | 387140 | — | 12P573 
8 Steel Hex Nuts 9-10 20 - — | 387882 | 387102 | 12P563 | — 387147 
n 180 |421М06 42JM19 | 381753 42HH77 | 382V16 | — | 42HN94 
Also known as finished hex nuts. 180 = — | 38ZU05 | 382024 | 42HN81 | — | 387123 
All meet ASME/ANSI B18.2.2 standards. 20 | 2FY53 | 2FY55 | 12P530 | 12P541 | 38173 | 290062 | 12P574 
Ж MM u . . “© 20 = — | 387892 387111 12P564 | -- 387178 
Note: Bulk quantities and additional sizes and finishes are available on Grainger.com?. 7-16 180 42JM32 |42JM45 | 42HF98 | 42HH90 | 42HT38 | 42HT26 | 387/73 
Grade 2 Grade 5 Grade 8 180 - -- |38745 | 382033 | 382V68 | — 42НТ51 
Zinc Zinc Zinc Zinc 10  |12P503 | 12P511 | 387883 12P542 | 387141 | — | 12P575 
Dia./ Plain | Plated | Plain | Plated | Plain | Plated | Yellow ез 10 - -- | 12P531 | 387103 | 12P565 | -- 387148 
Thread Pkg. Item | ltem | Нет Item Item Item Item 110 |421М07 42JM20| 38ТТ54 | 42HH78 38147  — | 42HN95 
Size Qty. No. No. No. No. No. No. No. 110 - -- 387006 | 382025 | 42HN82 | -- | 382124 
woo 100 2645 | 2FE47 | 3XTN5 | 4FCAS | АҒАҮЗ — 3HDZ2 10  |12P504 | 12P512 | 382893 | 12P543 | 387774 | 29DK96 | 12P576 
100 = — | 38ZR75 | 38ZR95 | 387133 | — — йй 10 = — | 12P532 | 3871172 | 12P566 | — 387179 
w-2g _ 100 | 2FY25 | 2FY27 387885 387706 | 4FAY4 | 29DU58 | 3HDZ3 110 |421М33 42JM46 | 42HF99 | 42HH91 | 42HT39 | 42HT27 | 382174 
100 = — | 4FAZ8 | 3HEE7 | 382166 | — | 387176 110 = — | 38ZU16 | 382034 | 382V69 | — | 42HT52 
меде 100 | 2FE51 | 2FES3 | ЗНЕ9 | 382896 | АҒАҮБ = 3HED5 5 12Р505 | 12P513 387884 12P544 | 387142 | — | 12P577 
100 = — | 387876 | 3HEE8 | 387734 | — — T 5 — — | 12P533 387104 12P567 | -- 387149 
зод 100 | 2FY28 | 2FY3i | 382886 | 387106 | 4FAYG | 29DK94 | SHEDE 75  |42JM08|42JM21| 381755 | 42HH79 | 387118 | — | 42HN96 
100 = — | 4ҒА74 | 3HEE9 | 387167 | — — 75 - -- | 387007 | 382026 | 42HN83 | --  382/25 
ye-ig 100 | 2FE57 | 2FE59 | 3HEE | 3HEF1 | 382735 | -- 3HED7 5 200054 | 290055 290056 | 38ZT13 | 12P568 | — | 29DU63 
100 = -- | 38ZR77 | 382897 | 3HDX7 — | 387143 ie 5 = — | 387894 290057 | 387775 | — = 
-p4 100 | 2FY33 | 2FY35 | 38ZR87 | 382707 | 4FAY7 290059 | 3HDZ7 75  |42JM34|42JM47 42Н001 | 42HH92 | 382170 | — | 42HT53 
100 = — | 4FCA1 | 3HEF2 | 382768 | — — 75 = — | 382U17 | 382035 | 42HT40 | — | 382175 
— 50 | 2FE63 | 2FE65 | 12P525 | 12P537 | 382136 | — | 12P569 IRI 5 12P507 | 12P515 | 12P535 | 12P546 | 3HDX9 — 3HEC3 
50 = -- | 38ZR78 | 38ZR98 | 12Р559 | — 387144 50  |42JM09|42JM22 | 41HH02 | 42HH80 | 42HN84 | — | 42HN97 
m 50 | 2FY37 | 2FY39 | 12P526 | 12P538 | 38ZT69 | 29DU60 | 12P570 men 5 12P508 12516 | 12P536 | 12P547 | 3HDY1 | 22UK69  3HEC4 
50 = — |3878 | — | i2P560| — — 50  |42JM35 |42JM48 | 42HG02 | 42HH93 | 42HT41 | 42HT28 | 42HT54 
pum 50 |2ҒЕ67 | 2FE69 | 3XTN6 | 4FCC2 | 382137 | — 3HED8 mus 5 12P509 | 12P517 | 3HEE3 | 3HEG4 | 3HDY2 = ЗНЕС5 
50 - -- | 38ZR79 387899 | 4ҒАҮ9 - - 40  |42JM10|42JM23 41НН03 | 42HH81 | 42HN85 | — | 42HN98 
"m 50 | 2FY41 | 2FY43 | 3XTL7 | 387708 387170 29DK95 | 4ҒА75 mm 5 12P510 12P518| -- 3HEG5 | 3HDY3 | 29DK98 | 3HEC6 
50 = — | 387889 | 4FCC3 | 4FAZi = = 40  |42JM36|42JM49 | 42HG03 | 42HH94 | 42HT42 | 42HT29 | 42HT55 
— 25 2FE73 | 2FE75 | 12P527 | 12P539 387,18 — | 12P571 146 5 |220К36 | 22UK48 | 22UK39 | 22UK60 | 22UK64 | — | 26WC29 
25 = — | 38ZR80 | — | 12P561 | — 387145 20  |42JM11|42JM24| 42HF90 | 42HH82 | 42HN86 | — | 42HN99 
RET 25 2ҒҮ45 | 2FY47 | 12P528 387100 | 12P562 290091 | 12P572 m 5 |22UK37 | 22UK38 | 22UK62 | 22UK40 | 22UK41 | 29DK99 | 22UK66 
25 - -- | 387890 | 3HEF5 | 3877171 | — — 20  |42JM37|42JM50| 42HG04 | 42HH95 | 42HT43 | 42HT30 | 42HT56 
Specialty 
Hex Nuts 
Meet ASME/ANSI Machine Screw 
B18.2.2 standards. Hex Nuts 
Dia. Item Pkg. 4 
Thread - No. 05 Dia./ Item Pkg. General purpose. 18-8 and 316 stainless 
Мек Мі. iess БЕГЕ Thread Size на шу. Steel meet ASME B18.2.2 standard; all H Thi J N t 
"^ ainiess steel, Plain ^6 - 
8 Stainless Steel, Plain — _ 0-12 2Ш? 2 | others meet ASME B18.6.3. ex Thin (Jam) Nuts 
ook Ed 50 p ОР Е РЕНО ltem Pkg. Used in combination with hex nuts to create a locking 
Ág'- A ia./Thread Size 0. у. i 
Vig DA 22YK26 — 50 138 1WB96 5 Machine Screw Nut action. Meet ASME/ANSI B18.2.2 standards, except A2 
WAG 1WB27 100 14-7 22UK52 5 18-8 Stainless Steel, Plain stainless steel nuts meet DIN 439B standards. 
38-24 22YK27 50 1W-7 22UK53 5 70-80 1WA77 100 : n ino 
06-14 407472 25 1W-G6 22UK4 5 A-72 1WA79 100 5... and brass hex thin (jam) nuts are also 
8-20 22YK28 25 Мої Graded Brass, Plain 32-56 1WA81 100 val пгатоегсот^. 
VASE] 40TW73 — 25 74-20 1WE14 100 34-40 1WA85 100 Dia./ Item Pkg. Dia./ Item Pkg. 
19-20 22YK20 — 25 74-28 1WE16 100 35-40 1WA87 100 Thread Size No. (М  ThreadSize Мо. Оу. 
39-12 220К42 25 9167-18 1WE18 100 16-32 1WA89 100 Jam Nut М12-175  38EA01 100 
36-18  22UK46 25 96-24 1WE20 100 78-32 1WA91 100 304 Stainless Steel, Plain M14-2.00  38EA02 50 
38-11 1WB44 — 25 34716 1WE22 — 50 #10-24 1WA93 100 36-11. — 41VL47 10 M16-2.00  38EA03 50 
38-18 1WB46 25 34-24 1WE24 50 #10-32 1WA95 100 79-9 — 4149 5 M20-2.50 ЗВЕАОД 25 
3410 1WB48 20 76-14 1WE26 — 25 12-24 1WA97 100 316 Stainless Steel, Plain M24-3.00  38EA05 10 
31-16 22UK47 20 ТЕДІ 1WE28 25 316 Stainless Steel, Plain 6-14 410144 50 M30-3.50  38EA06 3 
78-9 40TW77 5 0/413 1WE30 | 25 34-40 1WA99 100 1-8 41VL50 5 Low Carbon Steel, Plain 
78-14 1WB54 5 520 1WE32 25 #6-32 1WB11 100 1W-7 41451 1 199-312 1ХА57 5 
1-8 1WB56 5 58-11 1WE34 — 10 78-32 1WB13 100 1457: А1152 1 194-5 1ХА60 1 
1:42 1WB58 1 3410 1WE36 5 #10-24 1WB15 100 177-6 41053 1 194-312  1XA61 1 
114 29DR09 5 34-16 1WE38 5 #10-32 1WB17 100 Thin Nut 2-43/2  1XA82 1 
18-7 22UK43 5 78-9 1WE40 5 Not Graded Brass, Plain 18-8 Stainless Steel, Plain 2'-12 1XA63 1 
14-12 220К44 5 1-8 1WE42 1 #1-72 1WA57 100 36-24  1WE95 100 Low Carbon Steel, Zinc Plated 
14-1 220К44 5 19-7 1WE44 1 #2-56 1WA59 100 |20 1WU11 50 7-20 14441 100 
15-12 220К50ү 5 Silicon Bronze, Plain 44-40 1WA63 100 38-18  1WU17 25 14-28 14/61 100 
1-6 22UKM5 — 5 74-20 1WE46 — 50 16-32 1WA67 100 34-16 1WU21 10 96-48  1JY43 100 
15912 22UK51 5 967-18 1WE48 50 18-32 1WA69 100 A2 Stainless Steel, Plain 316-24  1JY63 100 
316 Stainless Steel, Plain 34716 1WE50 | 25 #10-24 1WA71 100 M3-0.50 380294 100 WAC 14745 100 
7-20 22YK30 50 VASE 1WE52 — 25 #10-32 1WA73 100 M4-0.70 380795 100 %-24 14/65 100 
6-18 40ТХ15 50 58-11 1WE54 — 10 12-24 1WAT5 100 М5-0.80 380796 100 6-4 1JY47 50 
%-16 1WB84 50 34-10 1WE56 1 14-20 2WA21 100 M6-1.00 380797 100 6-20  1JY67 50 
6-44 AUTXi7 55 7-9 1WE58 1 Steel, Zinc Plated M8-1.25 380798 100 7-13 1ЈҮ49 50 
7-13 1WB88 ^ 25 158 1WEG0 1 78-36 21/18 100 M10-1.50 380799 100 7-20 14/64 50 
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< Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM Nuts 
Dia./ Item Pkg. Dia./ Item Pkg. Dia./ Item Pkg. 
Thread Size No. Qty. Thread Size No. Qty. Thread Size No. Qty. Grade 9 Steel 
Hex Nut 17-13 452]72 — 5 78-14 4521856 15 H N t 
Grade 9 Steel, Zinc Yellow CR«3 17-20 452480 50 1-8 452]77 10 ex Nuts 
4-20 452]68 100 967-12 452113 25 1314 452]87 10 . 
шш mm m mum mm mue 
16 - ы 8- П 1 
9-24 45270 100 3-18 450084 25 TW-7 42дай 8  Qiection. Meet ANSI 
38-16 452J70 100 347-10 452]75 20 1947-12 452102 8 B1.1 standards. 
36-24 452]80 100 31-16 452]85 20 177-6 452]00 5 
26414 452371 50 78-9 452]76 15 1-12 452303 5 
8220 452J81 50 
Dia./ Dia./ Dia./ Dia./ 
Thread Item Pkg. Thread Item Pkg. Thread Item Pkg. Thread Item Pkg. 
Size No. Qty. Size No. Qty. Size No. Qty. Size No. Qty. 
Steel, Hot Dipped 14-7 12Р582 5 Class 10 Steel, Hot 22UK92 8 
Galvanized 14-7 12Р584 5 Dipped Galvanized 78-9 26LU61 80 
1-13 __ 1AY76 50 152-6 1XA54 1 MILITS 38CV80 200 26LU93 80 
35-11 ТАҮВО 25 1455 1ХАЗА 1 М16-2.00 38CV81 100 22YK35 50 
WAO ТАҮВ4 20 2-41; 4ХМА 1 100-250 38CV82 100 1-8  26LU62 50 
75-0 ТАҮВТ 15 Grade2HSteel,Blacküxide 122-250 38CV83 50 26LU94 50 
158 1AY91 10 98-18 12Р586 50 М24-3.00 38CV84 50 26LUA1 40 
Grade C Steel, Plain Class 2H Steel, Plain М27-3.00 38CV85 50 10-8  26LU63 40 
17-13  1XA38 50 М10-1.50 38DM02 20 М30-3.50 380/86 50 26LU95 — 40 
354-11  1XA32 25 М12-175 38DM03 20 M36-4.00 38CV87 25 26LU42 — 30 
WAO ЯХАА8 25 М14-2.00 380М04 10 Brass, Plain 10-8 —26LU64 30 
78-9 1XA31 10 M16-2.00 38DM05 10 14-20 1WY37 100 26LU96 30 
Um mE o: => e = 
1457  1XM6 5 -2. 59-16 AWY41 25 
mee Е ..-E5-1- паку Hex Muts 
156-6  2GA35 10 -3. 5-13  1WY45 10 Á"- А А А А 
Grade 2H Steel, Plain M27-100 3800 —2 — 36-11 ТҮЙ 5 260097 20 . Extra-wide, extra-thick nuts have increased bearing 
19-8 1ХА21 1 М30-3.50 38DM11 2 YAO  1WY49 5 26LU45 — 15 surface and thread engagement for improved hold. 
153—333 —1-— М0 3DMIS T —13-— Мз т 7% —281098 T SME/ANS 
2- -4. E Brass—Meet ASME/ANSI B18.2.2 standards. 
m mM o: EH ш жш Zee 
8 - 74. 8- ТЕЕ 
DAA AXAT Т W45-450 38DMTB 1 йс —26LU39 —300- gpg 2801—18 — Grade 2 Steel—Meet or exceed ASME/ANSI B18.2.2, 
2-8 1XAb 1 M48-5.00 38DMi7 1 22UK90 300 26LV04 15: ASTM A563, and SAE J995 standards. 
25-8  1XA56 1 Class 10 Steel, Plain 19-13 7 26LU58 300 эв 260046 10 | 
Grade 2H Steel, Hot МІРІ n Enid 200 -— 26090 200 290098 ТІ Grade 2H Steel—For use with structural bolts. Meet 
Dipped Galvanized -2. 16- " 
Beg 42P579 25 112-250 3801532 100 22YK34 200 2. о 10 ASTM A194 standard. 
57-11 — 1XMH 25 -2.5 54 5 54-11 ^ 26LU59 200 2- 4 n А iti 
V0 ЯХА25 {0 М24-3.00 380155 50 ШП 200: 298 260149 6 Grade C Plain Steel & Galvanized Steel—Additional 
76-9 — 12P580 5 М27-3.00 38016 — 50 | 22UK91 200 3-8 200) 4 thickness increases bearing surface and engagement of 
1-8 _ 12P58i 5 34-10 7 26LU60 200 : 
26LU92 200 right-hand threads. Meet ASTM A563 standard. 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Dia./Thread Size Мо. Qty. Dia./Thread Size Мо. Qty. Dia./Thread Size Мо. Qty. Dia./Thread Size Мо. Qty. 
Class 8 Steel, Zinc Yellow М18-1.50 6CB28 20 M32-2.00 38CJ20 2 Class 10 Steel, Plain 
М3-0.50 38CR17 100 M20-2.50  29DH17 10 M33-3.50 290008 2 M5-0.80 26KR97 100 
M4-0.70 38CR18 100 M20-1.50 6CB30 20 М33-200 38002 2 M6-1.00 26KR98 100 
М5-0.80 38CR19 100 M22-2.50  26KR86 10 М33-150 38001 2 M6-0.75 29DH29 100 
M6-1.00 38CR20 100 M22-1.50 6CB32 — 20 M36-4.00  26KR63 2 М8-1.25 26KR99 100 
М6-0.75 26KR88 100 M24-3.00 6CA84 — 10 M36-3.00 380125 2 M8-1.00 26KT15 100 
M7-1.00 38CR21 100 M24-1.50 6CB34 — 20 M36-2.00  38CJ24 2 M10-1.50 26KT01 100 
М8-1:25 380822 100 M27-3.00 _ 26KR87 5 M36-1.50 380123 2 M10-125 26КТІ6 100 
M8-1.00 29DH18 100 M30-3.50 — 22UK58 5 M38-1.50 — 38006 1 M10-1.00  29DH30 100 
M10-1.50 38CR23 100 M33-3.50 — 29DHii 2 Class 8 Steel, Hot M12-1.75  26KT02 50 
M10-1.25  26KR89 100 M36-400 _ 22UK59 2 Dipped Galvanized M12-1.50  29DH32 50 
M10-100  29DH19 100 Class 8 Steel, Plain 8-1.25 38CR93 100 M12-1.:25  42GD39 600 
М12-1.75 380824 50 M3-0.50 26KR47 100 M10-1.50  38CR94 100 M12-1.00 290Н31 50 
M12-1.50  26KR91 50 M4-0.75 38CJ09 — 100 М12-175 980895 50 M14-2.00  26КТ03 50 = 
М12-1.25  26KR90 50 M4-0.70 26KR48 100 M14-2.00 380896 50 Mi4-i.50  26KT18 50 Metric 
M12-1.00  29DH20 50 M5-0.80 26KR49 100 M16-2.00 380807 50 M16-2.00  26KT04 25 
M14-200 38CR25 50 M6-1.00 26KR50 100 M18-2.50 380898 25 M16-1.50  29DH33 25 Нех Nuts 
М14-1.50 26KR92 50 M6-0.75 290699 100 M20-2.50 380804 10 M18-2.50 2GKTOS 25 
M16-2.00  38CR26 25 М7-1.00 26KR51 100 22-250  38CT01 10 426043 200 
M16-1.50 26KR83 — 25 М8-1:25 —  26KR52 100 124-300: 38CT02 5 M18-L80 —26КТ19 —25 — Meet DIN 934 standard, 
| - BE Е c = 2 БЕ SQ yr 
M18-1.50 — 42FYI4 — 200 M10-1.25 — 28KR69 100 M33-350 — 38СТ05 2 M20-150 — 426044: 170: Nd 22UK83 to 22UK87 meet 
M20-2.50 38CR28 10 M10-1.00 26KR68 100 M36-4.00 38CT06 — 2 M22-2.50 26KT07 10 ISO 4032. 
M20-2.00  38С832 5 M12-175  26KR54 50 Class 6 Steel, Zinc Plated M22-1.50 29DH34 10 : etn 
M20-1.50  42FY15 170 M12-125 42Ғ122 600 M2-0.40 6CA66 100 M24-3.00  26KT08 10 Note: Brass nuts are also available; 
M22-2.50 _ 3868329 10 М12-1 26KR70 50 М2.5-0.45 6CA67 100 M24-2.00 29DH36 10 onGrainger.come, search for “brass 
M22-1.50  26КВ96 10 Mi2-1.00 42Ғ121 600 M2.6-0.45 6CAG8 100 M24-1.50  29DH35 10 metric hex nuts." 
M24-3.00 380830 5 M14-2.00 26KR55 50 M3-0.50 6CA69 100 M27-3.00  26КТ086 5 
M24-2.00  29DH22 10 M14-1.50  26KR73 50 M3.5-0.60 6CA70 100 M27-2.00 380/27 5 ltem Pkg. 
M24-1.50  29DH21 10 M16-2.00  26KR56 25 М4-0.70 6CA71 100 M27-1.50  290Н37 5 Dia/Thread Size — No. Qty. 
M27-2.00 380833 2 M16-1.50  26KR74 25 М5-0.80 6CA72 100 M30-3.50 26КІІП 5 M30-3.50 — 22UK81 2 
M27-1.50  29DH23 5 М16-1.00 38010 25 Class 10 Steel, Zinc Yellow M30-2.00  26KT21 5 M33-3.50 —— 29DK28 — 1 
M30-2.00  29DH25 5 M18-2.50  26KR57 25 M3-0.50 6CA54 100 M30-1.50  29DH38 5 M36-4.00 57/58 — i1 
M30-1.50  29DH24 5 M18-2.00  38CJi2 25 M4-0.70 6CA55 100 M33-3.50  26KT11 — 2 82 Stainless Steel, Plain 
Class 8 Steel, Zinc Plated M18-1.50  26KR75 25 M5-0.80 6CA56 100 M36-4.00 __ 26KTi2 2 М1.6-0.35 380700 50 
М2-0.40 26KR83 100 МТ8-1.00 38041 25 M6-1.00 54FJ53 100 Class 10 Steel, Black Oxide M2-0.45 22UK73 50 
M2.5-0.45 26КВ84 100 M20-2.50  26КН58 10 M8-1.25 54FJ54 100 M3-0.50 6CA42 — 100 M2-0.40 22UK72 50 
M3-0.50 26KR85 100 M20-2.00  38CJ13 10 M10-1.50 54FJ55 100 M4-0.70 6CA43 100 M3-0.50 22UK74 50 
M4-0.70 22UK83 100 M20-1.50  42FT27 170 M12-175  54FJ56 50 14 Stainless Steel, Plain M4-0.70 22UK82 50 
M5-0.80 22UK84 100 M22-2.50  26KR59 10 М14-200 54FJ57 50 М2-0.40 6CA27 50 M5-0.80 22YK31 50 
M6-1.00 22UK85 100 22-200  38CJ15 10 Mi6-2.00  54FJ58 50 M2.5-0.45 6CA28 50 M6-1.00 22YK33 50 
M7-1.00 6CA76 100 M22-1.50 26КЕ77 10 M18-2.50  54FJ59 50 M3-0.50 66420: 50 M7-1.00 380743 50 
M8-1.25 22UK86 100 22-100 38014 10 M20-2.50  54FJ60 10 M4-0.70 6CA31 50 M8-1.25 6CA19 50 
M8-1.00 6CBi4 100 M24-3.00  26KR60 10 M24-3.00 — 54FJ6i 10 М5-0.80 6CA32 50 M10-1.50  22UK61 50 
M10-1.50  22UK87 100 M24-2.00  26KR79 10 M30-3.50 57ү61 1 M6-1.00 6CA33 50 М12-1.75 6CA21 25 
М10-1:25 6CBi8 50 M24-1.50 42FT28 100 M36-4.00 52/81 M8-1.25 6CA34 50 M14-2.00  22UK63 25 
М10-1.00 6СВ16 50 M26-1.50 380116 5 Class 10 Steel, Zinc Plated M10-1.50 22ҮК36 50 М16-2.00 6CA23 10 
M12-175 29DHi5 50 M27-3.00  26КН61 M4-0.70 38CU33 100 М12-1.75 22ШК75 25 M18-2.50  22UK65 10 
M12-1.50 6CB22 50 М27-200 38047 5 М5-0.80 38CU34 100 M14-200  22UK76 25 М20-2.50 6CA25 5 
M12-1:25 6CB20 50 M27-1.50  42Ғ131 60 М6-1.00 38CU35 100 М16-2.00 22ШЮТ7 10 22-250  26КТ22 5 
M14-2.00 6CA80 50 M28-200  38CJ18 5 M8-1.25 38CU36 100 M18-2.50 22ШК78 10 M24-3.00 22067 5 
М14-1.50 6CB24 25 M30-3.50  26КН62 5 M10-1.50  38CU37 100 M20-2.50  22UK79 5 M27-3.00 290.72 2 
M16-200  29DH16 25 M30-2.00  26KR82 5 М12-1.75  38CU38 50 M22-2.50  38EC10 5 M30-3.50 — 22UK68 2 
M16-1.50 6CB26 20 M30-1.50  26КВ8І 5 M20-2.50 38С039 10 M24-3.00 220КЮ80 5 М33-3.50  26КТ223 1 
М18-2.50 6CA82 25 М30-100 38048 5 M24-3.00 38С040 10 М27-300 290Ю27 2 М36-4.00 5ZYbi 1 
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FASTENERS 
Nuts 


Grade 9 Steel Locknuts 


Thread is designed to resist loosening 
caused by vibration. Right-hand thread 


direction. Meet ANSI B1.1 standards. 


Dia./Thread Size 
Top Lock 


Grade 9 Steel Zinc Yellow CR+3 


707-20 
77-28 
976-18 
345-24 
3616 
36-24 
746-14 
749-20 
17-13 
18-20 
346-12 
345-18 
RAI 
36-18 
3410 
WAG 
76-9 
7814 
1-8 
1-14 
178-7 
1942 
ТИЎ-Т 
ЛАР, 
1-6 
192 


452J94 
452K08 
452J95 
452K09 
452J96 
452K10 
452J97 
452K11 
452J98 
452K12 
452J99 
452K13 
452K01 
452K14 
452K02 
452К15 
452К03 
452К16 
452К04 
452К17 
452К05 
452К18 
452К06 
452К19 
452К07 
452К20 


Pkg. 
Qty. 


100 


aaa мә nene eee enl lalis 
ша ы ka = Б Б ЕГ ГЕ рее 


Hex Locknuts with Nylon Insert 


Resist loosening caused by vibration and hold mating parts in 
any position. Nylon inserts withstand temperatures up to 250?F. 


Note: Bulk quantities of some sizes are available on Grainger.com®. 


Item Pkg. Item 
Dia./Thread Size Мо. Qty. Dia./Thread Size Мо. 
Lock Nut %6-18 22RW10 
18-8 Stainless Steel Plain 38-11 3PDH8 
#2-56 ЗХТР5 50 9-18 3PDH9 
#3-48 3PDF6 50 34'-10 3PDJ1 
#4-40 22RV91 50 34-16 3PDJ2 
#5-40 22RV92 50 78-9 228101 
#6-32 228193 50 78-14 22RW11 
#8-32 22RV94 50 1-8 2281102 
#10-24 228195 50 1-14 22RW12 
#10-32 2281106 50 19-7 2281103 
#12-24 3PDG4 100 1w-7 22RW04 
Vs'-20 22RV96 50 15-6 22810105 
7-28 22RW07 50 316 Stainless Steel Plain 
Sc'-18 22RV97 50 "20 1WY55 
SAe-24 2281008 50 546-18 1WY57 
36-16 3PDG9 50 38-16 26LJ13 
38-24 3PDH1 50 7Ав'-14 26LJ14 
TAe-14 3PDH2 25 W'-13 1WY63 
TAe'-20 3PDH3 25 9-11 261,17 
ҮДЕЕ! 22RV98 10 10 261,18 
Y2-20 22RW09 10 A2 Stainless Steel Plain 
3ie-12 22RV99 10 M3-0.50 22RW64 
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Item Pkg. 
Dia./Thread Size No. Qty. 
Heavy Hex Lock Nut 
18-8 Stainless Steel Plain 
16-32 22RW35 50 
10-32 22RW36 50 
#10-24 22RW37 50 
#10-32 ДЕЈЕЗ 50 
" 22RV42 50 
Mii 22RV52 — 50 
14-28 ДЕЈЕ5 50 
ERAS 22RV43 50 
Aia 22RV53 50 
yg -24 4FJE7 50 
" 22RV44 50 
36-16 22RV54 — 50 
38'-24 22RW44 50 
7Ав'-14 22RW39 25 
TAe-20 22RW45 25 
1"-13 228155 10 
/”-20 4FJF4 10 
н 22RV45 10 
et 22RV56 — 10 
38-18 22RW46 10 
Item 
Dia./Thread Size No. 

M4-0.70 26WC50 

M5-0.80 26WC51 

M6-1.00 26WC52 

M8-1.25 6CB72 

M10-1.50 22RW65 

М12-1.75 22RW66 

M14-2.00 22RW67 

M16-2.00 22RW68 

M18-2.50 22RW69 

М20-2.50 22RW70 

M24-3.00 22RW71 

M30-3.50 22RW72 
M36-4.00 5ZY75 


М Stainless Steel Plain 


M3-0.50 6CB80 
M4-0.70 6CB81 
M5-0.80 6CB82 
M6-1.00 6CB83 
M8-1.25 6CB84 
M10-1.50 22RW73 
M12-1.75 22RW74 
Pkg. M14-2.00 22RW75 
Qty. M16-2.00 22RW76 
10 M18-2.50 22RW77 
10 M20-2.50 22RW78 
10 M24-3.00 22RW79 
5 M30-3.50 22RW80 
5 M36-4.00 5ZY79 
5 Brass Plain 
5 74"-20 4FHX1 
5 96-18 ДЕНХ2 
5 38-16 4FHX3 
2 ҮДЕ 4FHX4 
2 5-11 АЕНХ5 
2 34310 4FHX6 
Class 5 Steel Zinc Plated 
50 M3-0.50 ACAF9 
50 M4-0.70 4CAG1 
50 M5-0.80 4CAG2 
25 M6-1.00 4CAG3 
10 M7-1.00 4CAG4 
10 M8-1.25 4CAG5 
5 M10-1.50 22RW50 
M10-1.25 22RW55 
50 M12-1.50 22RW58 


Item Pkg. 
Dia./Thread Size No. Qty. 
Й 22RV46 5 
a 22RV57 — 5 
34-16 22RW47 5 
г 22RV47 5 
wa 22RV58 — 5 
748-14 22RW48 5 
1-8 22RW43 5 
22RV48 5 
1-14 22RW49 5 
Grade 2 Steel Plain 
194-5 4FHZ3 1 
194-12 ДЕН24 1 
2'-4-1/2 4FHZ5 1 
2-12 ДЕН26 1 
24-12 4ҒН78 1 
2/У-4 4FHZ9 1 
Grade 2 Steel Zinc Plated 
#4-40 4FJH8 100 
%5-40 4FJH9 100 
16-32 4FJJ1 100 
10-32 4FJJ2 100 
#10-24 4FJJ3 100 
Pkg. Item 
Qty. Dia./Thread Size No. 
50 M12-1.25 22RW57 
50 M12-1.00 22RW56 
50 M14-2.00 22RW51 
50 M14-1.50 22RW59 
50 M16-2.00 4CAG9 
25 M16-1.50 22RW60 
25 M18-2.50 4CAH1 
10 M20-2.50 22RW52 
10 Class 8 Steel Zinc Plated 
5 M24-3.00 22RW61 
5 M27-3.00 22RW62 
2 M30-3.50 22RW63 
1 Grade 2 Steel Zinc Plated 
12-56 4FHW7 
50 #3-48 4FHW8 
50 314-40 4EFX4 
50 #6-32 3HDT6 
50 10-32 3HDT7 
50 #10-32 3HDT9 
50 И"-20 3HDU1 
25 14-28 3HDU2 
25 916"'-18 3XTK3 
10 Ae'-24 3HDU3 
10 38-16 26LH69 
5 38-24 26LH78 
5 26-14 22RV61 
2 ?в-20 22RV66 
il 15-13 22RV62 
Yo'-20 22RV67 
25 96'-12 12P608 
25 Ae'-18 12P609 
10 %"-11 22RV63 
5 %"-18 22RV68 
1 34-10 22RV64 
1 34-16 26LH80 
74-9 22RV65 
100 78-14 26LH81 
100 1'-8 ЕШТЕ 
100 1-14 3HDV4 
100 15-7 4FAN1 
100 14-7 4FAN2 
100 1%"-6 4FAN3 
100 Grade 5 Steel Zinc Plated 
100 26-14 22RV69 
50 7As"-20 22RV72 


Thin Hex Locknuts with Nylon Insert 


Resist loosening caused by vibration and hold mating parts in any 
position. Nylon inserts withstand temperatures up to 250°F. 


Item 
Dia./Thread Size No. 
иш ац 
И'-28 3HDV5 
Эв ges 
г 4FAN6 
ae 4FJC6 
3-24 22RW18 
TAe -20 22RW19 
W3 д 
ү”-20 22RW20 
946-12 4FJC9 
98-11 22RW14 
98-18 4FAN8 
Й 22RW15 
AG 22RV39 
34-16 4ҒАМ9 
г 4ЕНҮТ 
a 22RV49 
78-14 22RW21 
1-8 22RW17 
AFHY8 
1-14 22RW22 
1-7 4FJD5 
1-12 3HDW8 
" 22RV40 
Ware 22RV50 
147-12 22RW23 
" 22RV41 
12% 22RV51 
1-12 22RW24 
Grade 8 Steel Zinc Plated 
И'-28 22RW25 
36-24 22RW26 
Y'-20 22RW27 
%"-18 22RW28 
34-16 22RW29 
78-14 22RW30 
1-12 22RW32 
1-12 22RW33 
19-12 22RW34 
Item 
Dia./Thread Size No. 
15-18 22RV70 
15'-20 22RV73 
34-10 22RV71 
34-16 22RV74 
Grade 8 Steel Black Oxide 
14-28 4FHT7 
546-18 4FHT8 
Ae'-24 4FHT9 
5-16 26LH91 
38-24 26LH96 
26-14 22RV75 
7Ae'-20 22RV83 
10"-13 228176 
12"-20 228184 
946-12 12P629 
%6-18 12Р630 
%"-18 26LH97 
197-7 22RV77 
1-12 22RV85 
14-7 22RV78 
1W'-12 22RV86 
1-6 22RV79 
19-12 22RV87 
Grade 8 Steel Plain 
Y4'-20 4FHT6 
9-11 26LH95 
138-6 4FHW3 
198-12 4FHW4 
Grade 8 Steel Zinc Yellow 
V4'-20 3HDR5 
14"-28 АЕАН8 
34e'-18 3HDR6 
As'-24 AFAH9 
¥"-16 26LH88 
¥'-24 26LH98 
948-11 26LH92 
%"-18 26LJ03 
1-7 22RV80 
17"-12 228188 
11"-7 228181 
17-12 228189 
1398-6 3HDT3 
198-12 3HDT4 
19-6 22RV82 
19-12 22RV90 
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Nuts 


With Tooth 
Washer 


Hex Locknuts with Washer 


> 


Captive washers eliminate need for а separate washer component and make 


installation easy. 


Dia./ Item Pkg. 
Thread Size Flange Dia. No. Qty. 
Nylon Insert Lock Nut 
18-8 Stainless Steel Plain 

1213 — 4EFX6 1 
Grade 2 Steel Zinc Plated 

И'-20 — 4EFX7 100 

96-18 — 4EFX8 100 

%-16 — 4EFX9 50 

12-13 — 4EFY1 25 

%-11 -- 4EFY2 10 
Self Locking Flange Nut - Serrated 
18-8 Stainless Steel Plain 

12-13 1.0313 іп — 4CAN2 10 
Grade 2 Steel Zinc Plated 

И'-28 0.5781 in 4CAN3 100 

Ae'-24 055631 4CAN4 100 

38'-24 0.7344 in 4CAN5 100 

TAe'-20 0.9375 in 4CAN6 50 

%'-20 1.0313 in — 4CAN7 25 
Serrated Lock Nut 
18-8 Stainless Steel Plain 

3-16 0.7344 in 4EGA7 25 
Tooth Washer Lock Nut 

34-40 02819 4EFY4 — 100 

16-32 0.343811 ДЕҒҮ5 100 

18-32 0.37911 ДЕҒҮб 100 

#10-24 0.4063 п 4EFY7 100 
#10-32 0.4063 in 4EFY8 100 

á 05 in 4EFY9 50 
4-20 0.5781 іп 4EGA5 50 
И'-28 0510 4CAJ6 50 


Hex Flange Locknuts 


Provide vibration resistance and increased 
load over a wider bearing surface. 


Item Pkg. 
Dia./Thread Size No. Qty. 
Nylon Insert Lock Nut - Flanged 
Grade 2 Steel Zinc Plated 
#10-24 4CAN8 100 
#10-32 4CAN9 100 
74"-20 4CAP1 100 
546-18 4CAP2 100 
36316 4САРЗ 50 
ДЕ! 4CAP4 25 
34310 4CAP6 5 
Grade 8 Steel Zinc Plated 
74"-20 ACAP7 100 
36316 4САР9 50 
-13 4CAR1 25 
9-11 4САН2 10 
34310 4CAR3 5 
Grade 8 Steel Zinc Yellow 
As'-18 4CAP8 100 
Self Locking Flange Nut - Serrated 
18-8 Stainless Steel Plain 
16-32 41MG57 50 
48-32 41MG58 50 
340-24 41MG59 50 
#10-32 41MG64 25 
И'-20 41MG60 50 
96-18 41MG61 50 
346-24 41MG65 25 
36316 41М062 25 
38-24 41MG66 10 
13 41MG63 25 
316 Stainless Steel Plain 
#10-24 41MG67 10 
74"-20 41MG68 10 
546-18 41М064 10 
38316 41MG70 5 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Dia./ 
Thread Size Flange Dia. 


ТЕГ 0.5781 in 
0.6563 in 
54g"-24 0.5781 in 
34'-16 0.6563 in 
35'-24 0.6563 in 
A2 Stainless Steel Plain 
M3-0.50 6.5 mm 
M4-0.70 8.2 mm 
M5-0.80 9.5 mm 
M6-1.00 11.5 mm 
M8-1.25 15.0 mm 
Class 5 Steel Zinc Plated 
M6-1.00 11.5 mm 
M8-1.25 15.0 mm 
Class 8 Steel Zinc Plated 
M3-0.50 6.5 mm 
M4-0.70 8.2 mm 
M5-0.80 9.5 mm 
Grade 2 Steel Zinc Plated 
14-40 0.0938 in 
36-32 0.0938 in 
18-32 0.375 in 
#10-24 0.4063 in 
14-28 0.5 in 
549-18 0.5781 in 
5-24 0.5781 іп 
3-46 0.6563 in 
3-24 0.6563 іп 
Steel Zinc Plated 
#10-32 0.4063 in 
34-20 0.5 in 


Dia./Thread Size 
Grade 2 Steel Zinc Plated 
#12-24 
И'-20 
346-18 
3-16 
76-14 
98311 
Grade 8 Steel Black Oxide 
74"-20 
34s'-18 
3816 
W-13 
58-11 
34310 
Grade A Steel Zinc Plated 
16-32 
48-32 
#10-24 
#12-24 
И'-20 
74"-28 
#6"-18 
346-24 
37-16 
3-24 
76-14 
26-20 
W-13 
1"-20 
%6-12 
%-11 
5-18 
34310 
34316 
7-9 


Item 
No. 
4EFZ1 
4EGAG 
4EFZ2 
ACAJ7 
4CAJ8 


4EFZ9 
4САК5 
4САК6 
4EGA1 
4CAK7 


АСАК8 
АСАК9 


АЕбА2 
4EGA3 
4EGA4 


4EFZ3 
4EFZ4 
4EFZ5 
4EFZ6 
ACAJ9 
4CAK1 
4CAK2 
4CAK3 
4CAK4 


4EFZ7 
4EFZ8 


Item 
No. 


15D981 
3HDX2 
3HDX3 
3HDX4 
3HDX5 
3HDX6 


41MG42 
41MG43 
41MG44 
41MG45 
41MG46 
41MG47 


41MG28 
41М029 
41MG30 
41MG31 
41MG32 
41MG50 
41MG33 
41MG51 
41MG34 
41MG52 
41MG35 
41MG53 
41MG36 
41MG54 
41MG37 
41MG38 
41MG55 
41MG39 
41MG56 
41MG40 


Pkg. 


Qty. 
25 


Deformed Thread 
Lock Nut 


Top Lock 


Steel Deformed Thread Locknuts 


Feature irregular internal threads that lock onto mating threads of a bolt or rod 
and prevent rotation or loosening. 


Item Pkg. Item Pkg. 
Dia./Thread Size No. Qty. Dia./Thread Size No. Qty. 
Top Lock Flange Nut Ae'-24 4FAW5 100 
Grade C Steel Phosphate and Oil %-16 4FAW6 100 
38'-16 4CAL7 50 ¥'-24 4FAW7 100 
15-13 4CAL8 25 “6-14 4FAW8 50 
98-11 22RV38 10 'Ae-20 АҒАМ/9 50 
34'-10 4CAN1 10 15-18 4FAX1 50 
Top Lock 12"-20 AFAX2 50 
Class 8 Steel Zinc Plated %6-12 4ҒАХЗ 25 
М8-1.25 4CAL1 50 %6-18 AFAX4 25 
M10-1.50 4CAL2 25 98-11 3XTN9 25 
M12-1.75 4CAL3 25 38-18 4ҒАХ5 25 
М14-2.00 4CAL4 10 %-10 ЗХТР1 20 
M16-2.00 4CAL5 20 34-16 4FAX6 20 
M20-2.50 4CAL6 10 78-9 ЗХТР2 10 
Grade С Steel Zinc Plated 18-14 4FAX7 10 
3-16 26LH07 50 1-8 ЗХТРЗ 10 
%-24 26LH29 50 1-14 3XTP4 10 
26-14 26LH08 25 Reversible Lock Nut 
?в-20 26LH30 25 Grade A Steel Zinc Plated 
"20 26LH31 25 14-20 АҒАР1 100 
%6-12 12Р601 25 J4'-28 АҒАР2 100 
%6-18 12P602 25 546-18 АҒАРЗ 100 
%-11 26LH11 10 516'-24 ДҒАР4 100 
%"-18 26LH33 10 38-16 АҒАР5 100 
%-10 26LH12 10 3-24 АҒАРб 100 
34'-16 26LH34 10 26-14 АҒАР? 100 
78-9 26LH13 5 'Ae-20 AFAP8 100 
748-14 26LH35 5 15-18 АҒАР9 50 
1-8 12Р603 5 V5'-20 АҒАВ1 50 
1-14 12P604 5 %6-12 4FAR2 50 
Grade C Steel Zinc Yellow %-11 4FAR3 25 
V4'-20 4ҒАВ9 100 %-18 AFAR4 25 
14-28 4FAU1 100 34'-10 4ҒАВ5 25 
АҒАМ/З 100 3416 AFAR6 25 
У6-18 4FAU2 100 78-9 4FAR7 25 
1-8 4ҒАВ8 10 
DISC-LOCK 


Hex Locknuts and Safety Wheel Nuts 


= Carbon steel 

Interlocking cams form a vibration- and shock-proof, free-spinning 1-pc. 
locking nut assembly that holds tight under forces that cause other locknuts 
to come loose. Can be used with Grade 5 (Class 8.8), Grade 8 (Class 10.9), 
and stronger bolts. 


Dia./ Washer Item Pkg. Dia./ Washer Item Pkg. 
Thread Size 0.D. No. Qty. Thread Size 0.D. No. Qty. 
Heavy Hex Lock Nut Wedge Lock Nut 
12-13 1.005 .— 36RM15 50 38-16 0.787" 36RM07 50 
987-11 1.265 ^ 36RMÍ6 50 38-24 0.787" 36RM08 50 
31-10 1.495"  36RMi7 20 76-20 1.000" 36RM09 50 
78-9 1735 . 36RMi8 20 Y?-13 1.000" 36RM1T 50 
Safety Wheel Lock Nut 12-20 1.000" 36RM10 50 
4'-16 1.880 ^ 36RM19 10 %6-18 1.230" 36RM12 50 
714 2.000 36RM20 10 98-11 1.230" 36RM13 50 
M18-1.50 47.5mm  36RM21 10 58-18 1.230" 36RM14 50 
M20-2.50 475mm 368М23 10 М10-1.50 20mm 36RM02 50 
M20-1.50 47.5mm 368М22 10 М12-1.75 25mm 36RMO3 50 
M22-1.50 52mm 36RM24 10 M14-1.50 32mm 36RM04 50 
M16-2.00 32mm 36RM06 50 
M16-1.50 32mm 36RM05 50 


FASTENERS Scan. Order. Done. == 


Nuts Details on page A1. mme 
Dia./ Thread Item Pkg. 
Thread Size — Height Depth No. Qty. 
Cap Nut 
18-8 Stainless Steel Plain 
14-40 TA in Ye in 6RA39 25 
16-32 Т? in 5 in 6RA40 25 
#8-32 1142 in 582 in 6RA41 25 
#10-24 Te in Tis in 6RA42 25 
#10-32 132 in Зв in 6RA43 25 
#12-24 те in TE in GRAMI 2 
М0 — oen —Sisin — BRAMS — 310 i 
71-28 To in Ji in 6ҢА47 25 Wing Nuts | 
316 Stainless Steel Plain Note: Bulk packaging also available on 
#4- Vain о in бВА24 5 Grainger.com?, search for "bulk wing nuts". 
46-32 T2 in Y5 in 6RA25 5 
48-32 о in 582 in 6RA26 5 Dia./ Item Pkg. 
#10-24 T3» in Jie in 6RA27 5 Thread Size Wing Span No. Qty. 
#10-32 1%2 in Эв in 6RA28 5 Wing Nut 
#12-24 195 in 75 in 380933 5 Nylon 
34-20 195» in Vain 6RA29 1 14-40 0.91 in 4AGN5 10 
14-28 195 in TA in 6RA30 1 16-32 0.91 in 4AGN4 10 
56-18 ШААП ie in 6RA31 1 #8-32 0.91 in 4AGN3 10 
Yie-24 Тә in Ag in 6RA32 1 #10-24 0.91 in 4AGL3 10 
Coupling Nuts сша пи пн. —] Kao en MAGIS — 10 
5- 5 in 8 in 4 - .96 in 
p g 32-13 Ae in Yin 6RA35 1 71-28 1.36 іп 4AGL4 10 
Note: Left-hand threaded coupling nuts are available on Grainger.com®. 12-20 Ae in Yin 6RA36 1 38-16 1.37 in 4AGN2 10 
38-11 Tin Hin 6RA37 1 TAe-14 1.77 in 4AGN7 5 
Dia./ Item Pkg. Dia./ Item Pkg. 38-18 Tin 5% in 386936 1 Y?-13 177 in 4AGN6G 5 
Thread Size — 1 No. Qty. Thread Size Г No. Qty. 31-10 15» in Jin 6RA38 1 M4-0.70 — 228mm ДАВ 10 
Coupling Nut 2Ys&in  1JA89 10 34-16 1982 їп 3A in 380937 1 M5-0.80 22.8 mm 4AGL7 10 
18-8 Stainless Steel Plain W-11 _2%in  1JA81 2 78-9 196 in Zin 380938 1 M6-1.00 28.0 mm 4AGL6 10 
78-32 Hin 1HY18 5 5 in 1JA93 2 78-14 1 996 in % in 380939 1 М8-1.25 35.1 mm 4AGL5 10 
#10-24 Yin THY20 5 38-18 2Y6in  1JA85 5 1-8 1399 in Tin 380940 1 Wing Nut Nylon Insert 
710-32 “іп ТНҮ22 5 {vin 1JA97 5 A2 Stainless Steel Plain Zinc Alloy 
71-20 Жіп ТНҮ24 10 2 іп 1JA99 5 M3-0.50 — 6.0 тт 4.0 mm 6CB92 10 #8-32 1.03 in 4CAR4 — 25 
34-28 Тіп THY26 5 349310 2Иіп 1JBii 2 M4-0.70 8.0 mm 5./ mm 6CB93 25 #10-24 1.03 in 4САВ5 25 
56-18 “іп ТНҮ28 5 3in —1JBT3 2 M5-0.80 100тп 7.8mm 6084 25 77-20 1.25 in ACAR7 20 
“6-24 % in 1HY30 5 БИШ 1JB15 2 M6-1.00 12.0 mm 8.3mm 6CB95 20 И'-28 1.25 in 4CAR8 20 
%'-16 1lWin 1HY32 5 31-16 2i4in 1JB17 5 M8-125 — 150mm 114mm 6CB96 10 96-18 15in 4CAR9 20 
T%in_ 1HY34 2 Ж 2% in 14819 Ы М10-1.50 180 тт 134mm 6CB97 5 Yie-24 15in 4САТ1 20 
38-24 1%іп 1HY36 5 Тіп 1JB21 1 M12-1./75 220mm 164mm 6CB98 5 38-16 1.5 in 4САТ2 20 
78-14 {in 1HY38 5 78-14 2%in 14823 2 М14-2.00 25.0mm 18.4 mm 6CB99 1 Wing Nut Type A-Cold Forged 
7Ae-20 lin 1HY40 5 294in  1JB25 2 M16-2.00 28.0mm 21.4 mm 6CE10 1 Brass 
1-13 1йїп 1HY42 5 1-8 3in 1JB27 2 M20-2.50 340mm 264mm GCETÍ 1 16-32 0.59100.91Іп 41VA40 50 
Tin 1HY44 2 Тіп 1/829 1 Class 6 Steel Zinc Plated 18-32  0.78t00.91in 41VM1 50 
1-200 Тіп 1HY46 2 1-54 2%іп 1/831 2 М3-050 — 65mm — 25mm 530Н15 100 310-044 0.7810 0.21іп 41VM2 — 25 
58-11 2%in 1НҮ48 2 17-7 3in 1JB33 2 M6-1.00 — 12.0 mm 5.0 mm 53GH16 100 710-32 0.78 10 0.91 іп 41VA49 25 
%-18 2 зіп 1НҮ50 2 14-12 3in 1JB35 1 M8-1.25 15.0 mm 6.5 mm 53GHi7 100 14-20 0.97 to 1.10 in 41VA43 25 
%40 2Иип THY52 2 16 ЗП 1JB37 1 Grade 2 Steel Zinc Plated 74-28 0.9710 1.10іп 41VAo0 25 
46 2 Vain 1НУ54 2 1-12 ^3 EX zn 1JB39 1 34-40 Vain Fein 6NU97 50 96-18  112t0125in 41VA44 10 
78-0 2%in 1НҮ56 1 ua 5 1JB41 1 46-32 Т? in 35 in 6NU98 50 319-24 1.12 10 1.25 іп 41VA51 10 
1-8 2%юїп 1НҮ58 1 Grade 5 Steel Zinc Chromate 48-32 Тү? in V in 6NU99 50 36-16 1.31101.44іп 41VA45 10 
M4-7.00 11 тт  1JB99 1 78-32 %|п THY90 4 #10-24 1% in Эв in 6NY10 50 43  1.81101.94in 41VA46 5 
M6-1.00 38mm 1ЈЕ11 1 710-24 Уп —1HY92 4 #10-32 a in Ўв in 6NYii ^ 50 9-11 2.62t02.76 in 41VM7 1 
M8-1.25 38mm 1ЈЕ1З 1 #10-32 in 1НҮ94 4 112-24 135» in 75 in 38D035 25 34-10 2.62102.76іп 41VA48 1 
M10-1.50 38mm  1JE15 1 1-20 їйїп 1НҮ96 5 34-20 1%» in Yin 6NY12 25 Steel 
М12-175 38mm  1JEi7 1 54-28 іп —dHY97 5 11-28 Tein JA in 6NYi3 _ 25 46-32 —0.59t00.91in 41VA20 100 
M16-2.00 54 mm 1ЈЕ19 1 Vw-18 — TYsin THY99 5 9167-18 Tha in Ўв in 6МҮ14 25 48-32 —0.78100.91 in. 41VA21 100 
М20-2.50 57m 1JE21 1 96-24 їйїп 1JM2 5 175 in Ae in 6NY15 25 #10-24 0.78 100.91 іп 41VA22 100 
316 Stainless Steel | Plain 36-16 {in 1JM4 5 % in 36 in 6NY16 25 310-32  0.78t00.91in 41VA30 100 
14-20 “іп 19004 2 38-24 T%in_ 1JA6 5 % in 36 in 6NY17 25 Va'-20 0.97101.10іп 41VA23 50 
96-16 —1Y5in THU9G 2 76-14  T*iin 1JA18 5 Te in sin 6NY18 20 14-28  0.97101.10in 41VA31 50 
12-13 1 йіп 1HU98 2 7Ae-20 1 іп 1JA20 5 йв in Ac in 6NY19 20 Yw-18 1.12101.25іп 41VA24 25 
38-11 2¥in 1HY10 2 32-13 Tin 1JA22 5 THe in Yin 6NY20 10 Yw-24  1.12t01.25in 41VA32 25 
31-10 2 Міп 1HY12 2 1-20 Tin 1JA24 4 Te in Yin 6NY21 10 38-16 1.31101.44іп 41VA25 25 
79-9 2%іп dHYÍ4 1 59-11 2%in 1JA26 2 lin Hin 6NY22 5 36-24 1.31101.44іп 41VA33 25 
1-8 2%in 1HY16 1 38-10 2%in  1JA28 2 Tin ІШ 6МҮ23 5 76-14 1.81101.94іп 41УА26 10 
Class 5.8 Steel Zinc Chromate 31-10 2%in 1JA30 2 Т їп % in 6NY24 5 7-13 1.81to1.94in 41VA27 5 
M4-0.07 11 тт 1JE23 1 317-16 2Иіп 1JA31 2 19 in % in 6NY25 5 38-11 2.62 to 2.76 in 41VA28 5 
M6-1.00 38mm 1JE25 10 78-9 2%in 1JA33 2 1-8 1396 in Tin 6NY26 1 34-10 2.62102.76іп 41VA29 1 
M8-1.25 38mm 1ЈЕ27 10 T-8 2% in 1ЈАЗ5 2 Steel Nickel Plated 18-8 Stainless Steel 
M10-1.50 38mm  1JE29 10 14-7 Зіп 1JA37 2 36-32 TV» in 35 in 1ХА10 100 46-32 0.59 ї0 0.91 іп 41VA52 25 
М12-1.75 38mm 1ЈЕЗ1 10 1W-7 3in 1JA39 2 78-32 TV» in 582 in 1XAT1 100 18-32 0.78 to 0.91 in 41УА53 25 
M16-2.00 54mm  1JE33 1 177-6 З іп 1JMT 1 #10-24 1%» in Jie in 1XM2 100 710-24  0.78t00.91in 41VA54 10 
M20-2.50 57 тт  1JE35 1 tags 8 Steel Ha Chromate #10-32 Ш Ve in 1XA13 100 #10-32 0.78 to 0.91 in 41VA62 10 
Grade 2 Steel Zinc Chromate 1420 Тіп THY72 2 7-20 1% in 75 іп 1XM4 100 Vs'-20 0.9710 1.10іп 41VA55 10 
34-40 sin 1JA43 10 38-16 19in 1НҮ74 2 3ie-18 175» in Yi in 1XA15 50 14-28 0.97 їо 1.10 in 41VA63 10 
76-32 Әіп 1JA45 10 7-13 Tin 1НҮ76 2 38-16 in % in 1XM6 50 Yw-18 1.12101.25іп 41VA56 5 
4852 Яп  1JMT 10 ЖІ 2йіп THY78 2 VAŠKI 196 in Hin 1XA17 — 25 96-24  112t0125in 41VA64 5 
#10-24 ЗМіп 1JA49 10 31-10 2 йіп 1НҮ80 2 98-11 Tin 195 in 1XM8 10 369-16 1.31101.44іп 41VA57 5 
4052 Яп 1ЈА51 10 78-9 2 іп 1HY82 1 High Crown Cap Nut 36-24 1.3110 1.44іп 41VA65 5 
7-20 Жіп 1JA5S3 10 1-8 23 гіп THY84 1 Class 6 Low Carbon Steel Zinc Plated 76-14 1.8110 1.94іп 41VA58 5 
17 1іп 1/А55 10 T-T 3 in 1HY86 1 М10-1.50 18.0 mm 8.0 mm 38DK43 50 W-13 1.81101.94іп 41VA59 5 
14-28 %in 1JAS7 10 177-6 3 іп 1НҮ88 1 М12-1.75 220 mm 10.0 тт 380КА4 50 96-11 2.62102.76іп 41VA60 1 
sw-18 ein 1JA59 10 Coupling Nut - Tapped Oversized Self-Locking Cap Nut 34-10 2.62102.76іп 41VA61 — 1 
1 іп 1JA61 10 бгайе 2 Steel Hot Dipped Galvanized 18-8 Stainless Steel Plain 316 Stainless Steel 
Ye-24 іп 1JAG3 10 39-16 1% 10845 5 76-32 Тізіп Әріп 6RAST 20 #10-24 0.78 100.91іп 41VA66 5 
1 іп 1JA65 10 76-14 17 in ti 5 #8-32 1142 in Ур in 6RAS2 20 J4-20 0.97 to 1.10 in 41VA67 5 
98-16 _1%in  1JA67 10 43 _1йп  1JB49 5 #10-24 1%; in Asin 6RA53 20 96-18  1.12to 1.25 in 41VA68 5 
4 in 1JA69 2 хан 2%in 14851 2 #10-32 135» in Зл in 6RA54 20 38-16 1.31101.44іп 41VA69 1 
38-24 — TYsin МАТ 10 уло -2Йіп  1JB53 2 7-20 To in Jin 6RA55 10 78-14 181to194in 41VA70 1 
7Ae-14 lYin 1JA73 10 3 in 1JB55 p 14-28 1959 in YA in 6RAS6 10 W-13 1.81101.94іп 41VA71 1 
76-20 1 %in  1JATS 10 78-9 2Y;in  1JB57 2 96-18 Тр in 3s in бВА57 10 Wing Nut Type D-Stamped 
{in 1/А77 10 1-8 2%іп  1JB59 2 yie-24 ШШ в in 6RA58 10 Steel 
LE 1%in__ 1JA79 10 3 in 1JB61 2 38-16 іп 36 in 6RA59 5 16-32 0.72100.78іп 41VA34 100 
4 in 1JA81 2 T-T 3 in 1JB65 2 38-24 іп ¥ in 6RAGO 5 #8-32 0.72100.78іп 41VA35 100 
2-20 1% in 1JA83 5 19-6 3%in  1JB67 2 12-13 ein Vin 6RA63 1 310-24 0.85 ї0 0.91 іп 41VA36 100 
%6-12 2%in 1JA85 5 32-20 TAs in Yin 6RAG4 1 14-20 1.0510 1.11 in 41VA37 50 
%6-18 2V&in  1JA87 5 38-11 Tin 5% in 6RA61 1 96-18 1.24101.30іп 41VA38 25 
Т Partially threaded. 34-10 T*»in Ў іп 6RA62 1 %-16 — 134to1.41in 41VA39 25 
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Download Available FASTENERS 


GRAINGER.COM Nuts 


CAD 


Nut Retainers 


U-Type—Commonly used in sheet metal applications. 
Particularly good for blind assembly applications. 


U-Style 


Cage Style G-Type— Cage fully encloses the nut and shields 
against protruding screw ends. 


Spring Nuts 


Rectangular 
Steel construction with Black Phosphate finish, except where noted. U-Nuts—For high-torque tightening in heavy-duty 
J-Style and U-Style— Rectangular—For use Саде Style—Nuts are applications. 
Reduce assembly time by with threaded screws and well suited to blind-sided Thread For Panel Center of Hole Мет Pkg. 
eliminating welding and studs. applications. Zinc finish. ч Sire Thickness to Panel Edge Мо. Qty. 
riveting. Zinc 
JSTYLE U STYLE 10-32 0 РИШ 0.285in  4CUG4 10 
Center of Center of 160 in to - 
Thread Hole to Item Pkg. | Hole to Item Pkg. М5 x 0.8 0.079 in 0.285 in 4С065 10 
Size — For Panel Thickness | Panel Edge No. Qty. (Panel Edge Мо. Qty. ЕТ 3 
For Machine Screws "Black Phosphate 
: 0.218in ШАП 50 | 0218in 1883 50 а ONES UIs Odsin 46006-75” 
0.025 100.040 п "oes in ТАТЕ 50 | 0.468in  1LBB4 50 he 02510 0.150 in БД іп 
6-32 0.218in _ 1LATg 50 | 0218in 1885 50 À- .025 to 0.150 in 0.760 to 0.800 in 
0.045 їо 0.062in | 0.296іп ТА 50 | 0296in 11886 50 16- .025 to 0.150 in 57 in 
— — — | 0468in  1LBB7 50 ele re 0 20011 jin 
: 0514in  1LAV3 50 — — — Мбх1.00 0.080 to 4.00 3.72 ACUHS 25 
0.025 to 0.040 in -0234in — 1LAV2 50 | 0234in 1LBB8 50 FRUI to 40mm 13:71 290mm 
8-32 0.514in — 1LAV5 50 | 0.328in  1LBC1 50 125mm to 4 00mm io215mm 
0.045 to 0.062 in 0.234 in 1LAV4 50 | 0.234 in 1LBB9 50 "MiOxi.50mm  1.50105.50mm i17.5mm 4CUH8 25 - 
— = — | 0.515in  LBC3 50 Cn x x сост ә =з 
0.203in — 1LAV6 50 | 0203п 11804 50 E 107010 0.100 in КІШІ 


002210004010 = = — | 0.562in 1LBC7 50 U-Type 
10-24 0.562in — 1LAV8 50 | 0.359in  1LBC6 50 ack Phosphate f _ 
0.045 to 0.062 in 0.203in — 1LAV7 50 | 025in 1LBC5 50 ‘aa 4-20 0.050 to 0.075 in 0.375 in AKGN8 10 
— — — | 0.562in  1LBC8 50 1 І - 
10-32 0.02510 0.040in | 0.203in  1LAV9 50 = = = — P8  0.096to0.141in 05п ACUGS 10: 
For Sheet Metal and Thread Forming Screws 
i 0.218in 11421 50 | 0218in 1809 50 
ж  0025100040in "peg д? 50 | 0468in  1LBDi 50 
0.045 to 0.062in | 0.218in — 1LAZ3 50 | 0218in  1LBD2 50 
0.025100.040in | 0.515in 10425 50 | 0515іп 11804 50 T-Nuts 
dS | NE Dmm: RS [E | gy: 100 
0.045 to 0.062 in єт M n — fiai ; 
0.515in — 1LAZ7 50 | 0.515іп  1LBD6 50 Steel nuts with zinc finish. Often used to provide 


— | Q25in 1А 50 | 025in  1LBD7 25 | threads in wood when fastening other materials. 
0.025 to 0.040in 0.56210 4LBB1 50 | 0.562in 1LBD8 25 еай in wood when fastening other materials 


#10 0.25in 1474 50 | 025in  1LBD9 25 Internal | . Barrel Drill Пет 
0.045 to 0.062 in 0.562in — 1LBB2 50 | 0.359in ТІВЕІ 25 Thread Size BaseSize Barrel Dia. Height — Size Мо. 
— — — | 0562in 1LBE2 25 -Pron ТУУП a " m 
Thread Item Pkg. Center = AE hin 0208in A "I 
ка eee ot No. On. of Hole 271024 Увіпхйіп 0243in vein Vain 1XGH3_ 
ectangular - Spring Stee Thread For Panel to Panel Item Pkg. — 10-32 Yeinx%in 0243n Уп йїп 1XGH4- 
a еме I LAT? 7 ТГ achine стема in ue MU H e No. Qty = Asinx%in 0.305in  %ein ein 3-Prong 
320.44 in 0.28 in 6:32 0029100063 п 0.25 п TIBES 25 e Temi Иш en een 
27-069 039m 11024 0064100105 n 025in ILBES 25 “Ve епха 0.305 Jem Fen 
or Sheet Metal and Thread-Forming Screws — 14-20 0.02510 0.063 in 0.25in 1LBE7 25 E ешп 2360 Ш.Н 
en ТИП ЧЫЙ Шо 3€ 8 0.093 to 0 aam 03i ILBEB 20 5-16  Yinxiin 0.44 in iin sin  1XGJ1 
.03 In 41 In уы H to 0. ІП U.41 In 
fo In .9 In 


* 18-8 stainless steel. 
Push Nuts 


Hold fasteners in place before final assembly process 


Cap Nuts 


External Style—Push nuts act as a decora- Бети occurs. Yioration-resistant 
tive and protective stop and cover for the Retaining Inside Outside | ltem Pkg. 
end of studs, rods, or tubes. Cover dia. from Dia. Dia. Dia. Thickness No. Qy. 
, , an ; Mechanical Zinc 
0.188" to 0.750" (metric sizes #4 to #16). #10 0.16 in Te’ 0.012in — 4HFV1 100 
7 #6 0.11 in TAS Q0iin  4HFU8 100 
Plastic—Use over shaft, stud, or rod ends win 0.73 in 1? 0.035in 40007 50 
ibration-resi Plastic юп 0.463in i 0015in  4HFV6 100 
a help e а „ла БЫН зет. Міп — 0388in 7) 0.012in  4HFW5 200 
over dia. trom 9. 0 9./99 . Vin  0.388in "7 0.016іп  4HFW6 200 
Stud Hem Pkg. Yin 025in A Q0iin  4HFV2 100 
Size Height Cap Dia. Cap Color Material No. Qty. Y in 0.228 in ж 0.01 Іп 4HFV9 200 
External Yein  0.228іп ж 0.0013in 4HFW1 200 
ҮЙІ 0.205 іп 0.289" — Steel Zinc 4CUC9 100 Asin 0.32 in hs" 0.01 in 4HFW2 — 200 
E 0.234 in 0.419" = Steel Zinc 4CUD2 50 Asin 0.32 in V 0.0141 — 4HFW3 200 
The" 0.328 in 0.504" — Steel Zinc 4CUD3 25 % in 0.546 in yr 0.0017in — 4HFW9 200 
ЕРІ 0.413 in 0.693" — Steel Zinc 4CUD5 25 2 in 0.546 in A 0.026 in pus 50 
н , қ Я ЅАЕ 1050-1065 Жіп 0.34in ^ 0.015 іп  4HFV4 100 
Уе in 0.286in 0.358 in Silver Steel Nickel Plated 40024 50 Wein 0.456in 5€ 0014in  4HFW7 200 
Plastic sin 0.456 in ж 0.021in 4НҒМ8 200 
EZ 0.344 in 0.656" White Steel 4CUH9 — 25 sin 0.638in ж 0.03in  4HFX2 50 
Ww 0.44 in 0.835" Black Steel 4CUJ 25 Jin  0.388in 100 001211  4HFW4 200 
ye 0.44 in 0.835" Black Steel 40/2 25 Black Phosphate 
ж 0.44 in 0.835" Black Steel 40/3 25 #8 0.136 in ж 0.01іп 4HFU9 100 
The 0.645 in 0.835" Black Steel 4CUM 10 Zain  0.161in 0199: 0.01in  4HFV8 200 
үйі 0.645 in 1.300" Black Steel 4CUJ 10 Hein — 0.274 in E 0.013in 4HFV3 100 
ж 0.645 in 1.300" Віаск Plastic Black 4CUJ6 — 10 Tin 0407in > Q015in  4HFV5 100 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2085 


FASTENERS 
Nuts 


Locking 
Knockout Plug 


Locking 
Hole Plug 


Nylon Locking Hole and Knockout Plugs 


= Temp. range: -40° to 250°F from Ya" to Ye" thick. Heat-stabilized 
Plugs close excess chassis holes, nylon (UL94V2) construction is suitable 
wiring outlets, and production access for critical or elevated temperature 


Insulating 
Bushing 


Nylon Bushings 


= Thickness tolerance: +0.15" 
= Temp. range: -40° to 250°F 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


All Fit Bushing 


Multiple locks snap into panels from 
Уво" to Vs" thick, without tools. 


holes. Multiple locks snap into panels applications. = Pkg Qty: 25 
BLACK WHITE 
WHITE BLACK Hole Inside Item Item 
Hole Pkg. Item Item Dia. Dia. Outside Dia. No. No. 
Thickness Dia. Head Dia. Qty. No. No. Insulating Bushing 
Locking Hole Plugs 0.312 in 0.25 in 0.375 in 1ELY8 1ELY9 
0.234 in 34e in 0.25 in 25 1ELU1 1ELT9 0.375 in 0.187 in 0.468 in 1EMB1 1EMB2 
0.312 in Л in 0.312 in 25 1ELU3 1ELU2 0.375 in 0.25 in 0.468 in 1EMB3 1EMB4 
` Js in 0.375 in 25 1ELU5 1ELU4 0.437 in 0.312 in 0.531 in 1EMB7 1EMB8 
36 in 0.468 in 25 1ELU7 1ELUG 0.5 in 0.375 in 0.562 in 1ELZ3 1ELZ4 
hs in 0.531 in 25 TELUS TELUS 0.5 in 0.375 in 0.578 in 1ЕМС6 1ЕМС7 
іп 0.578 іп 25 1ELV2 TELV1 0.562 in 0.437 in 0.656 in 1EMD3 — 
0.406 in Asin 0.656 in 25 1ELV4 1ELV3 0.625 in 0.5 in 0.718 in 1EMD9 1EME1 
` іп 0.718 іп 25 1ELV6 TELVS 0.687 in 0.5 in 0.781 in 1EME2 = 
Vc in 0.781 in 25 1ELV8 TELV7 0.75 in 0.5 in 0.843 in 1EME8 — 
Ain 0.922 in 25 1ELW1 1ELV9 0.75 in 0.562 in 0.843 in 1EMG1 — 
1946 in 0.89 in 25 1ELW3 1ELW2 0.75 in 0.625 in 0.828 in 1ELZ9 1EMA1 
%in 1.016 in 25 1ELWS 1ELWA 0.875 in 0.5 in 0.953 in ТЕМНА — 
lin 1.203 in 25 1ELW7 1ELW6 0.875 in 0.562 in 0.953 in 1EMH6 = 
1 332 in 1.218 in 25 1ELW9 1bELW8 0.875 in 0.625 in 0.953 in 1EMH8 1EMH9 
1%e in 1.312 in 25 1ELX2 1ELX1 0.875 in 0.687 in 0.953 in 1EMJ1 1EMJ2 
0.453 in 1 іп 1.375 іп 25 TELX4 1ELX3 0.875 in 0.75 in 0.937 in 1EMA4 1EMAS 
135 in 1.5 іп 25 1ELX6 1ELX5 1in 0.75 in 1.125 in 1EMJ3 1EMJ4 
1 іп 1.672 іп 25 1ELX8 1ELX7 1.093 in 0.937 in 1.218 in 1EMJ9 1EMK1 
154 in 1.925 in 25 1ELY1 1ELX9 1.25 in 0.937 in 1.359 in 1ЕМК4 1ЕМК5 
2in 2.14 in 25 1ELY3 1ELY2 1.375 in lin 1.468 in 1bEMK6 1EMK7 
0.75 in 2 Vb in 2.775 in 25 TELYS 1ELY4 1.5 іп 1.062 іп 1.609 іп 1bEMK8 1ЕМК9 
Hole For Panel Item Pkg. 1.75 in 1.375 in 1.875 in 1EML5 1EML6 
Thickness Dia. Head Dia. Thickness No. Qty. 2 in 1.625 in 2.125 in 1EML7 1EML8 
Locking Knockout Plugs - Gray All Fit Bushing 
78 in 1.016 in 0.032 to 0.125 1EMR2 10 0.625 in 0.437 in 0.718 in 1EML9 1EMN1 
1 іп 1.218 іп 0.032 10 0.125 1EMR3 10 0.75 in 0.5 in 0.859 in 1bEMN2 1EMN3 
0.453 in 1%in 1.5 in 0.032 to 0.125 1EMR4 10 0.875 in 0.562 in 0.937 in 1bEMN6 1EMN7 
1% in 1.925 in 0.032 to 0.125 1EMR5 10 Tin 0.75 in 1.062 in 1bEMN8 — 
2in 2.14 in 0.032 to 0.125 1EMR6 10 1.093 in 0.812 in 1.156 in 1bEMN9 = 
Dia./ 
Thread Weld Base Base Pilot Pilot Pilot Item Pkg. 
Size Projections Base Length Width Thickness Dia. Height Hole Size No. (іу. 
410-24 = y in Ths in Yein ain 003п Yin 1АР7 50 
— 13946 in As in Yin  1%4in 0.034in Yin 1LAGS 50 
#10-32 == y in Ths in Yein ain 0.03in Yin 1LAF8 50 
= 1316 in TAs in Yin ain 0.034in Yin 1LAG6 50 
14-20 == 1316 іп Ve in Yin  '!9&in 0.05in sin 1LAF9 50 
= 1946 in V in іп іп 0.041in sin 1LAG7 50 
S418 — 5364 in % in %in — ?Y& in 0.08іп віп 1LAG1 50 
= 1%in 7Ав in Vs in 2¥%ain 0.084in іп 1LAG8 50 
With Offset Hole 3416 — 8364 in іп 9664 in sin 0.09in  ?9&in 1LAG2 50 
= 1^ in %e in Үзіп Asin 0.094in 2Учіп 1LAG9 50 
Stainless Steel 
18-32 — y in 7Ав in Yein ain 0.03in ‘ein 1LAE5 10 
#10-24 = y in Ts in Yein ain 0.03in Yin 1LAE6 10 
#10-32 = ye in TAs in Yein Wain 0.03in Yin 1LAE7 10 
34-20 = 1316 in Ve in Vs in 1%4in 0.05in sin 1LAE8 10 
VA'-28 = 1946 in V in Vs in 1Учіп 0.05in “ein 1LAE9 10 
516'-18 — 5364 in % in Yasin —?$6in 0O.08in віп 1LAF1 10 
38-16 = 1 іп y in а in sin 0.09in 2Учіп 1LAF3 10 
Tah Base Weld Nut with Projections 
Steel 
With Projections 410-24 1 ye in Ac in Yin ain 0.032in Yin 1LAH5 50 
Tab Base Weld Nuts 4 %in Жып Жіп шіп 0.032in Ип ШАП 50 
" А TAR Я 1 y in Ths in Yin ain 0.032in Yin 1LAH6 50 
Nuts with offset hole have a single projection and can be used to reinforce or #10-32 2 іп sin Xin "ain 0.032in Ип 1LAJ4 50 
brace an area, while nuts with projections have a center hole and provide the 1 E: in йы уап a in 2152 іп E in iS 50 
^ in in 6 in & in 0.054in “ein 
greatest weld strength. wao 2 “біп біп Жіп шіп 0054іп Ysin АЈБ 50 
Dia./ 4 1316 in іп Yin  '96in 0.032in sin 1LAJ9 50 
Thread Weld Base Base Pilot Pilot ^ Pilot Нет Pkg. И'-28 1 1946 in Yin %in иіп 0.054in Увіп 1LAH8 50 
Size Projections Base Length Width Thickness Dia. Height Hole Size No. (іу. 5в'-18 1 5364 in y in Y& in 2%4іп 0.085in іп 1LAH9 50 
Tab Base Weld Nut with Offset Hole i 4 Sys in %п Ип “шіп 0.085in ein 1LAK1 50 
Steel 34'-16 1 1 іп ys in Yasin sin 0.094in ?9&in МАЛ 50 
46-32 = % in s in 35 in Asin 0.03in "иіп ШАҒЫ 50 4 5364 in y in Vs in sin 0.094in 2Учіп 1LAK2 50 
= 23» in 7Ав in Yein Эвіп 0.034in 1%4in 1LAG3 50 15-13 4 1 іп 3 in Asin 1%іп 0.094in *%sin 1LAK3 50 
48-32 E ys in 7Ав in Yin Wain 0.03in Zein 1LAF6 50 M6- 1 20.7mm 13mm 3.2mm 7.5 тт 1.3mm 8 тт 114/42 50 
— 2) in TAs in Yin  '%ain 0.034in ‘Zein 1LAG4 50 1.00 2 20. тт 13mm 32mm 7.5 тт 1.3 тт 8mm 1LAJ6 50 
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Q Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM Washers 
Washer Information 

WASHER TYPES 
~~~ Beveled USS Flat—Most commonly used Self-Sealing 
LS Top-bearing surface is cut at an O washer has a large outside diameter e» Bonded silicone rubber to a stainless- 
oblique angle to compensate for that helps distribute forces applied - steel compressible washer. High-pressure 
nonparallel surfaces in structural level- when tightening. See grainger.com/ sealing, internally and externally. 
ing and shimming applications. Can be fasteners. Shoulder 
(БШ ФЕН Seo ШЕ ИШЕ, Friction Barrel protrudes from center hole of flat- 
«3 3» Conical or Spring Rougher washer surfaces have bottomed washer to isolate or insulate a 
Slight dish shape and edges sheared embedded material to provide (7-77 screw, shaft, or rivet. See grainger.com/ 
parallel to the center line increase additional friction and help prevent fasteners. 
elasticity of joint for absorbing shock loosening, even in high-vibration Slotted 
and maintaining tension under applications. See grainger.com/ 2 
dynamic loads. fasteners. 2 = A slot the same width as the hole diameter 


: А = is cut from the center to the perimeter. 
Nord-Lock Slips on and off shaft without removing 
Б 2-pc. system serration and cams fastener. See grainger.com/fasteners. 
creates wedge locking action that Spherical 
prevents bolts from unintentional p юса T З 
loosening. Bolt rotation is blocked <=> 2-piece equalizing assembly with 1 


І Countersunk 
| Allows flat or oval head countersunk 


- — ^ screws to be flush with surface for 
finished appearance. See page 2096. 


ù Disc-Lock™ due to tension between the pair of flat washer and 1 dish-shaped washer. 
CO 2-pc. washer has interlocking cams washers, regardless of high vibration ез Eliminates unequal thread loads and 
and nonslip ridges that work together or dynamic loads. See page 2093. stress from nonparallel surfaces. See 
under vibration to prevent loosening Dace grainger.com/fasteners. 
and lock the assembly, maintainin А 
joint integrity. ^ y Oversize, curved bearing surface ail Split Lock қ 
—- keeps bolt heads and nuts from ^A Split with 1 end bent slightly outward to 
>. Fender pulling into wood. The load-distrib- A. ^ j bite in and prevent loosening. Acts like a 
e ) Large outside diameter provides extra- uting ogee curve can serve as a -— — spring under compression to provide extra 
/ wide bearing surface for distributing force spreader in structural use. See holding force and decrease frictional resis- 
Е force/stress; covers oversize holes. grainger.com/fasteners. tance during assembly and disassembly. 
See page 2092. Raised See page 2094. 
| Flat . D Has a large bearing surface and raised E. Tooth Lock 
( ) The most common washer, with 2 flat іе reinforcements for structural use with 57 *, Also referred to as star washers. 
| e / Surfaces for distributing force/stress of wood fasteners. See page 2096. 22-27% Directional teeth or serrated edges bite 
= a nut or bolt and reducing friction and Жұ) into fastener head/workpiece to prevent 
heat during installation of a threaded (е-» Retaining loosening. See page 2094. 
fastener. Can be round or square. See ~~ Feature a specially configured inner Wave 
pages 2088, 2089. diameter that slides on the screw = . | ; 
i easily, but then grips the outside of ( py Wavy shape provides compensating spring 
SAE Flat—Very similar to the USS, the screw shank for retention. Ideal 4 force, increases load-bearing capacity, 
except it has a smaller outside diam- for preassembly and kitting. See 3 absorbs shock and vibrations, and resists 
eter and has a tighter fit to the bolt. grainger.com/fasteners. loosening and fatigue. See grainger.com/ 
Used in the automotive industry. See fasteners. 


grainger.com/fasteners. 


MAINTENANCE PAK ee 


А | N—— k= ұш 3CWA2 
sTvyBee Leitzke er 
Washer Assortments 
No. 

No. of of 

Pieces Material Finish Sizes Includes 
‘Flat Washer Assortment 

Standard | 

587 Steel Zinc 6, (140) Each: #8, (100) Each: в in, (60) Each: % in, %e in, (3 : % in, = 53WRO9 


LL Each: PE in, El Each: : % in, (6) Each: : Ya in, % in, .(B) E Each: 1 in, and Plastic Case е 
“Nut and Washer Assortment : 
600 Low Carbon Steel Chrome 12 Split Lock Washers (50) Each: У in, 94e in, ¥% in, Flat Washers (50) Each: 4 in, is in, % in, Hex 


Nuts (50) Each: Y1-20, //-28, Yhe'-18, 98-24, 36-16, 96-24, and Plastic Container ewes 
170 18:8 Stainless Steel Plain 7 Hex Nuts (30) Each: 6-32, (25) Each: 8-32, (20) Each: 10:24, 15) ) Each: 1420, Flat = БЗМ/Н2Т 
Washers (30) Each: #8. #10 Bea Each: T Plastic Hangi ШШ 
177 Steel Zinc 6 Hex Nuts (30) Each: 8-32, 2 5 h: 10-24, (12) Each Flat Washers (50) — 53WR20 
Each: КАШ Each: #10, (20) Each: М in, and Plastic Hain Pak 
-Washer Assortment Е 
ender 
143 Steel Zinc 12 (20) Each: Vein x їп, Y in x 76 in, (15) Each: йв in x Тіп, (12) Each: Уз in x Тіп, (10) Each: 94e in x 1 Ya in, Vi in x 1 EN 53WR16 
Жіп, 46 in x 1 Va in, x1 Y^ in, 36 in x 1 іп, x1 Y^ in, (8) Each: V4 in x 1 ¥ in, 4e in x 1 56 in Plastic Hanging Pak 
1,400 Steel Zine 14 (10 | Each: 26 x % in, %22 in x 76 in, Vein x іп, x1 in, x1 Yin, Va inx 1 in, x1 A in, x1 Ve in, 94e = 53WRO1 
in x 1 Và in, x1 v^ in, х1 ув in, % inx 1 Vi in, x1 vin, Ve in x 2 in, Plastic Container _ 
Flat 
- - PTFE Plan 8 Color: White, (40) Each: 0, %, 1/4L, %, (20) Each: 000, 00, 3/8L, 7%, Plastic Box With Lid Chart = 3CWA2 
Flat and Split Lock 
Б 15) % in Flat Washers, (15) % in Split Lock Washers, m JA in Flat Washers, (30) 74 in Split Lock Washers, (30) % 
232 Steel (SAE) Zinc 12 in Flat Washers, (30) 36 in Split Lock Washers, (30) 94s in lat Washers, (30) Mein Split Lock Washers. (уп lat Itw Bee Leitzke 2NRZ9 
Washers, (5 %1п S lit Lock Washers PAi in Flat Washers, (6 ELET lit Lock STET astic, Напоі 
310 Steel Zinc 12 Flat Washers ach (30) Each: 7 in, (25) Each: % ^s in, ach: в in, (15) Each: % in, Sp iF Cock Washers = 53WR28 
(50) Each: #10, (25) Each: ap ‚ (20) Each: Ме їп, % їп, (16) Each: Tis in, (14) Each: n Dem Hanging Pak 
Tile Fender Sus па ЧАШ 
Inc n n 1 1 А — АМ H 
es. (48) Each: 10x1 | in, (40) Each: 1/4х1 in, (30) Each: 6x5/8 | in, 8x3/4 in, 10x1 А. іп, (24) Each: 1/4 -------? — 
ib EL Ses Ga Plain П Va in, 5/16x1 V^ in, x2 in, 3/8x1 1⁄4 in, x1 % in, (20) Each: 5/16x1 1⁄4 in, Plastic Container ——— ome 
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FASTENERS Scan. Order. Done. [== 


Washers i 
Details on page A1. 
Flat — Bolt Outsid Bol Boii 
30! Outside | Item Pkg. Bolt Outside Ite Bolt Outside ltem — Pkg. 
Washers ^" Sires Dia. _ Thickness No. Qty. Sizes Dia. Thickness No. P Sizes Ша.  — Thickness No. ау. 
| V TE 0141 — 22UHi4 20 y AW 0.1875" 6DYY9 10 Je  0.025-t00.040 2DNW6 50 
ЕН. ТА». тё 0147: 424086 480 40" 0.18  — 42JX08 35 BD 0.082. AURA 100 
| 2 2 04567 421987 480 gyp 4% 0.22" 22UE39 5 #4 — 4 Q086-10-0.04y 261023 25 
applicable DIN standards. 2” Пе бмв TY 70 4% 0222: 42JX98 25 fis 0:085 1050005 201024 25 
Note: Bulk quantities of some sizes are w СТ 009-012 2805 2-27 0 Ой AAT 20 Ys Ош ап 50 
available on Grainger.come, 2  0090--0.112 281056 2 y E 0.284  22UE60 5 7  0.086-10-0.005 2DNW7 50 
бе 2 0146-00174 26087 2 БУИ" 0.284" 42ЈҮ02 15 Ж, - 0,032. GUKYS 100 
В i 156 316 Stainless Steel Plain Finish he 008100045 284125 25 
БЩ Outside à item Pig. 19 013477 250ЮІ7 20 ш Ye 0.032" GUKW9 100 76 /6 0036100045. 261026 25 
Steel Zinc Plated Finish — 1% 0140 ШИП 10 #6 Ж о ове 2DNY2 35 % POST. М5 Жн 50 
"i à і 1 І а 0,036-10-0.005' 2DNY2 25 А 047 22/89 50 
бшшш. MÀ ил +1 O0: BEER LE IL mr 
Steel Hot i ^ 01460-0.174* М 032" 60КХО 100 е ). 
S M 250023 75 27: 0146-00174 2880 2 jw 006405065 2DNY 25 лв eo ee ZONE 50 
а { . . (е 0.031" 220650 50 6% 0.036-і-0.045 201028 2 
ow Carbon Steel Zinc Plated пі, 37 0460-0174 281008 2 pyg Ж 0.039" Юй ш S 0056100077 26L030 25 
E 0.03f 228% 100 2. 0.1406  — 6RPP9 10 A 0.0447. 22UE38 50 Jr. 0.036'-t0-0.045" 261029 25 
2 0037. 220073 10 Wr 0190-0112 26081 2 Vig 0:03610-0.065"- 2DPA7 25 Te 0.049  — T9NROU 50 
A 0087 22084 100 25 0.165" 22028 5 #12 9 0051-to-0.080 2DNYS 25 ИЗ 0,032. SUKY? 100 
n E 007: 220875 100 а 01377 22UE22 5 Уе" 0.065" — 1NU76 50 197 _0.036'-10-0.045 2BLUST 25 
e. 0427 220677 100 27 0.1406" — 6ВРАО 46 y 0.05" 6UKX2 100 “в” 0.036'-t0-0.045" 261032 25 
Jn 0037 2 БН 100 2" 0190-1-0112: 26064 2 и 0.047 220651 50 *10 “24 0.056-10-0.071 261033 25 
n s 0494 220876 100 2 0146-00174 280068 2 EA 0,065: 22UEA0 50 J£ 0.036 -to-0.065" 2DNW9 50 
5 016 220678 10 € Зик 0146-0-0174: 261086 2 yr 0.047 220652 50 v 0,049: 19NR61 50 
V 031 29 0.165" 220Е29 5 TAS 0.065" 1NU77 50 2e 0.036-10-00655 2DNZS 50 
16 0.047 22UG85 100 AA 0.134 29DN15 yu СУЙ " Ы :-10-0.080° 
fir 0p — 26 r : 2- we 7 126: CURE 46” 0.051"-to-0.080" 2DNX1 50 
n 36 0037 220683 100 27 0.156" 420089 20 Tg 0.047" 220653 50 #42 —% 0,045 GUKY8 100 
Ж 0047 220684 100 2 01562: GRPRI 31 [316 Stainless Steel Finish VA (47 22/54 50 
5 00077 22060 100 2/; 0146-10-017 2667.20 е Y 0.0477 220654 50 vw 0.065 250Қ28 50 
Ж 0460 BDYXA 10 2 0446100174 261068 2 [316 Stainless Steel Plain Finish У 0,045 GUKYS 100 
в 9% 0.047 220688 100 qyp 377 0234400200 20088 2 ,, V 0.083 —— 22UE41 50 444 0.056-0-0.071' 261035 10 
Же 0047 22688 100 Ей 0.165" 220690 5 W 0.063" 220656 50 Т 0.056-і-0.0/1: 26L036 10 
т 0.047" 20687 100 ПА 0.150 — 220Н18 5 V 0.047 220055 50. и 22, 0.056-to-0.071" 261034 10 
Ж 2065, TE 100 20 0165 2006 5 UA 0.05" GUKX4 100 ЫЧ (47 22/95 50 
$6 IOS] 162100 W — 0465 42/86 130 „ "We 0.065" NUTS 50 Е UR CHEN ЕТ SUBIT 
о 0047 22488 100 37 0.1875 GRPTG 25 Tg 0.047 220657 50 %”  0.051-t0-0.080' 2DNZ6 50 
ж 063" we 4 156: : .063' 220658 50 4 0.05 00 
ж 0047 22645 100 296 0.165" 29017 5 m 0.047 — 22UG58 25 Ж 1058-0-0071 251098 10 
ERE Н Ме Ми Бир» „з PME Юр PE NE ИТП 
т бат T т ; н 1527 А AT 4 
но 29 0.063 220694 100 17 3 0.1562" — 8RPR2 21 "OW 022, ШЫ ve We Q0... 22008 30 
y 0.0469 ilYó6 100 T 27 d 0.063 22UG60 25 à 1 30 
5 0040 мев 10 Wr 146-0074 26082 2 TW 0.063 220660 25 e 0.047 УДИ 20 
5 00625 — SRPNI 43% 3 0.1875 GRPT7 25 Te 0.098" 1NU79 25 The 0,065 25031 50 
Em 0.0625 6RPNB 100 ш 0178 22UE32 5 Т 0.063 220661 25 Jv 0.064'-t0-0.104" 2DNZ7 50 
Ad 00469 АМ 100 ye 3 0.156 220Н21 5 QUK 0.062" 6UKX6 50 Ж 005:  — TSNR64 50 
ys 00467. ВАРЕЗ | 0105" — 298 5 ws 19" 0.109" 22UEA4 25 % 0.047 220607 50 
яә Ж 0060: 1/68 280 3 016° 421Х38 90 TW 0.063" 220662 25 ul 0.05. 6UKZT 100 
in 005 GRPNS 280 S 0.156" 42402 90 TW 0.004" — 26WC59 25 a" 0.056"-t0-0.071" 261040 10 
5 0095 — QNID 100 gy d 0.1875 6DYW7 10 1% 0.004" — 42KV22 625 3 --1, 0:056 -10-0.071. 261041 10 
yr 0.063" 22UG96 100 ГУД 018727 Бі Т STE Stainless Steel Гаа Ye Бы а 22009 50 
ШЕ 063" Е à 1875" Aw 1952" 0.005 — 290003 25 ле, (447 22UG09 50 
v CH 0083 2000710 2 сд 0.1875" 6RPT9 10 [316 Stainless Steel Plain Finish ie 0.0657 25DK32 50 
Т 2067 220098 100 Law Gat on Steel Plain Finish we 107" 0.0044: 220663 25 iu 0.068 — 220613 50 
A 005 1/8 10 % ye 0.156" 6DYZ3 100 iw 0.0044: 42KV23 600 "ы" 0.051-10-0.087 2DNXS 25 
TAS 0.0625" Шү 1007 ж we" 0.08195" бүз 100 Ту 0054 320644 28 үй 0.86" 2007 ОТ ш: 
ЛЕ 0625 j 3125 А 0.134 22UG34 25 0.090 10-0071 4-5 
-e m m m m Ш. и E A EB 
s 0625 7 :0469' А6" 0.005" 42KU97 750 И 065° K33 2 
е M8 B "oo жыш жй шш 
i 063" Е :0469' р" 078" GUKX7 10 188" ШЕ 
ы weg "Uv жоош ж o BA 
Ж 0787" . 065" А 0.0/8 220665 25 d 06 К22 100 
К 007817  &Р& 100 we Ж 00009 ӨШІП 100 TW 0.078 42К\25 775 In (М7 ШЫ 25 
Ww 00625 trà 10 V 0.065" 2DA30 100 ЕЛІ 0.109"  42KV26 325 T 0057 22618 25 
P 0.063 — 22UHO3 100 Уе "Ar 0.0635" МА 100 мді 0199 Ы 20 T 00560-0077 20b 9 
E 062! в 0625 4257: 220668 20 г-0,056-1-0,0717 5 
w A. 0.063" 22004 100 Ж. 0082: ?20АЗГ 100 tis 0.109" — 42KV27 460 ТИ —0030710-: 112. 20147 5 
ia 010] 220н05 10 e 0065" — 2DA58 100 УХ" 0.125" 42KV28 180 1%! 0.090'-to-0.112" 261048 5 
7 (10% 42176 700 е Ys 0.0625 6DZA2 100 ive 0.11" GUKX8 10 Те 0097 250Ю34 25 
Т 00 M33 100 d 0.083" 20А32 100 11%" 0134" 25DK43 20 Тв, 0.0637 26М055 25 
0.078 Әй 100 50 МӨ” 60283 100 ig Ur 42 500 y, Тив 0199 «?КІШ 700 
= жоош. 0083 ЙІНЕ 50 2j 065 ШІ o ie O18) Аа 600 
Ys 0525 i 083° uw DW 165° 22UE45 5 188" 
RA (460 2206 50 їйє 0.0937 6DZM 10 17 0134“ 25DKA4 5 1%! 0.097-10-0,127 2DPAT 25 
y 19 0.109 22UHO8 50 e 1% 009° 22UED8 50 Ua 0.134" — 42KU99 350 IW 0007 GUKZS 100 
Har 0065 25DK16 50 100.098" КІ 25 2) 065 ЈЕВ 5 ib E E. 
yu 065: m i "095" ді 165" 220Ғ46 5 a 097 5 
га m LEM ж ыш Е imr 
ў 0781 | 037 r 134" 25DK45 5 is -063 
Туг 09$ 220E23 30 yp ED 0,005: 22UE09 25 0.134" 42KV01 265 2 -0.090-10-0.112 261072 5 
ys 2007 — NT 9 1n 0005 42/24 775 $ 0.109" — —42KV28 255 ТИ” 0.056-0-0.071" 261070 5 
5 20957 — BRPPA 50 1% 012477 22UEÍ8 25 WA 0.141" 42KV30 125 , 2179827 _0.090-10-0.112" 28L071 5 
ha 0085 22UH09 50 [Zr 04406 60747 100 Ay» 0.125" SUKYI 50 "e 1% 0.095 25DK35_ 25 
"m 00 — 22080 30 у T% 0.134 25DK12 20  1W 2% 0.165" 1NU73 5 et 0188 42KMOT 575 
19, 0109 — 22081 30 "n 0148" 250К14 20 AA 0.134" 42KV02 215 11%: 010 22/93 2 
ЕЛІ 0.109 421Х83 350 o C159 — ie ш уе 200 0162: 1NU74 5 la 0.004" ҖЫ 55 
ж 109" : 165" т 165" 10074 5 2 094 550 
1% 01007 — SRPRB 10 y 17 0.1406 6DZA8 100 [316 Stainless Steel Finish ІҮ! 0.090'-to-0.112" 261073 5 
1 ЖЕТЕК ІС п. 2E 57 13% 613 2 0 10 1% 2%" 0166  25DK47 5 244 0146-1-0,174 26000 5 
1, 0056:0-0471: 20049 5 1 01347 42JX26_ 350 316 Stainless Steel Plain Finish 12" 0.090-10-0,112" 261074 5 
jw 0000-00112. 2800 5 В 0.1406 60749 100 1% 2% 0.65'  42KV03 130 Тие 00% 250КЗ6 25 
12, 0090100112 20008] 5 rov. 0.194 — 2201 5 qy 3 0.18" 29DU16 5 E 005: 26WC56 25 
we E 00® ФЕТ 25 i 0165 220E19 5 2% 0.165"  42KV04 110 The. 0.095 42КІ38 775 
T's 0.004 42JX84 950 29r 01802007 25 e 30 0162. PAGS 9 i O25 42KM0S 600 
Ўв 94" m j 165! т 165: 42К/05 90 ы-і, 125 600 
Uf. 01007  SRPRS 50 n 0134  289DNI2 5 19-8Stainless Steel Plain Finish w DW 0187 42КМП6 400 
i. 019 — ES 5 yy 2, 0.165 22UE80 5 WW 0.022"-t0-0.028" 26L013 10 A 0.062, GFDG9 25 
JE 0109 420 95 77 0465. NI 5. #0 уг 002-100029 284 10 TE DU ЫЖ 50 
FC ШШЕ 37 0.1562" BDYY6 25 TA" 0.022"-t0-0.028" 261015 10 15 0077 220630 25 
7 0,9000. 6053 5 — 1% 24 0.1562 60702 25 йе "t0-0.028" TW 0.109" 
12 00900-0112 28053 5 2 27 0.022-10-0.028' 261017 10 A HOS 220031. 25 
y 0820014 200054 5 ПА 0.165" — 220Е12 5 #1 9% 0.022-10-0.028" 26L016 10 TW 0.134 “280837 2 
Тук 0904012: 261052 5 qyp 3% 01875: 6DYY7 25 Sá; 0:028:10-0036” 261018 10 ША 0087 42КМ07 750 
Ds 04937 «ІННӘШ 77: 3; 0.165" — 29DN14 5 Ve" 0.028"-t0-0.036" 261020 25 D 0.0/8  42КМ08 8/5 
Т, 407 ЕРІ 0 au d 0.1875 6DYYS 10. 42 Уб 0.022-10-0.028 26L019 25 Ti 0109 42KM09 850 
В 4 0.18 42JX97 40 їй 0.028"-t0-0.036" 261021 25 | CONTINUED | } 
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GRAINGER.COM Washers 
[ | CONTINUED | Fits Bolt Outside Item Pkg. Fits Bolt Outside Item Pkg Fits Bolt Outside ltem Pkg. 
Sizes Dia. Thickness Мо. Qty. Sizes Dia. Thickness Мо. Qty. Sizes Dia. Thickness Мо. Qty. 
Flat Washers Low Carhon Steel Zinc Yellow Finish M12 24mm 25mm  6FA39 25 M7 14mm 16mm 250К51 100 
M3 9mm  0.8mm 250116 100 37 mm 3mm 25DL39 25 M8 16mm  1.6mm  2WY88 100 
M4 12mm 1mm 250117 100 М14 28тп 25mm  6FM1 25 M10 20mm 2mm 2WY89 100 
Fits M5 15mm  1.2mm 250118 100 M16 30 mm 3mm 22UE69 10 Mii 24mm 2.5mm  25DK52 50 
Bolt Outside ltem Pkg. M6 18mm 1.6mm 250119 100 50 mm 3 mm 25DL40 10 M12 24mm 2.5 тт  22YG88 50 
Sizes Dia. Thickness No. Qty. M8 24 mm 2mm 250121 100 М18 34mm 3 mm 6FM5 10 М14 28mm 2.5 тт  2WY91 50 
1% 0.075" 6FDHO 20 MiO 30mm 25mm  25DL22 100 M20 3/ mm 3mm 22UE70 5 М16 30mm 3mm  22YG89 25 
РД 0.125" 220636 20 M12 37 mm 3mm 25DL23 50 60 mm 4mm 25DL41 5 Mig 34mm 3mm 2WY93 25 
TA 0.109" 22UG32 20 37 mm 3mm 42GL34 450 M24 44mm 4mm 6FA49 5 M20 37mm 3mm 22UE48 10 
1% 0.109" 220635 20 М14 44mm 3mm 25DL24 50 M27 50mm 4mm 250104 5 М22 39mm 3mm  25DK53 10 
TW 0.109" 42KM10 560 Mi6 50mm 3mm 250125 25 M30 56mm 4mm 22UE731 5 M24 44mm 4mm 22UE49 10 
T 0.219" 42КМ11 300 M20 — 60mm 4mm 25DL26 10 M33 60 mm 5mm 250110 2 M33 — 60mm 5mm 250К5 2 
198" 0.125" 42КМ12 340 Low Carhon Steel Zinc Plated Finish M36 66mm 5mm  22UE72 2 140HV Steel Zinc Plated Finish 
1% " 42КМ13 200 M2 4%mm 0.3mm 380819 100 A2 Stainless Steel Plain Finish М16 4mm 0.3 тт  6EY45 100 
yx o TW 42КМ14 420 7mm 0.8mm 290.18 100 Mi6 4mm 03mm  22UH24 50 M2 5mm 0.3mm  6EY47 100 
19 42KM15 400 M2.5 8mm  0.8mm 29019 100 M2 5mm  0.3mm  22UH25 50 M2.5 6mm  0.5mm  6EY49 100 
2" 42KM16 400 M3 6mm 0.5mm  38DR21 100 7mm  0.8mm 250128 50 M26 7mm  0.5mm  25DK91 100 
194 6UKZ6 25 9 mm 1mm 380832 100 М2.5 6mm  0.5mm  22UH30 50 M3 7mm  0.5mm  6EY51 100 
2/7 0. 26L078 2 M35 iimm 0.8mm 250111 100 M26 7mm 05mm 29DJ73 50 M35 8mm 05mm  29DJí6 100 
1%" 0. 261076 2 M4 8mm  0.5mm  38DR22 100 M3 7mm  0.5mm 26М030 50 M4 9mm 0.8mm  6EY55 100 
27-0. 261077 2 12 тт  1.6mm  38DR33 100 M35 8mm 05mm 26М031 50 M5 10mm 1mm бЕҮ57 100 
1557 25DK37 20 M5 9 mm 1mm 380823 100 Н 11mm  0.8mm  29DJ77 50 M6 12mm  1.6mm  6EY59 100 
11957" 42KL39 500 15mm 2mm  38DR34 100 M4 9mm  0.8mm  26WC32 50 М7 14mm 16mm  6EY61 100 
19 42KM17 300 M6 11 тт  1.6mm  38DR24 100 M5 10 mm 1mm  26WC33 50 M8 16mm  1.6mm бЕҮ63 100 
13 42КМ18 190 17mm 3mm  38DR35 100 ме 12mm 16mm  26WC34 50 MiO 20mm 2mm 6EY65 100 
2" 6UKZ7 25 М7 22 тт 2mm 250112 100 17 mm 3mm 38EA32 100 M11 24mm  2.5mm  25DK92 50 
294 0.146 261081 2 Mg 5mm 16тт  38DR25 100 М7 14mm 16тт 26WC35 50 M12 24mm 25mm  22UH22 50 
11%)" 0.090"-їо-0.112" 261079 2 21 тт 4mm _ 380836 100 M8 16mm {1.6mm  26WC36 50 Mi4 28mm 2.5mm  6EY19 50 
2%" 0.146-to0-0.174' 261080 2 M10 18mm  1.6mm  38DR26 100 21 mm 4mm 38EA33 100 М16 30mm 3mm 22UE53 25 
ж 2" 0.094" 220638 5 25 mm 4mm  38DR37 100 M10 20 mm 2mm  26WC37 50 Mig 34mm 3mm 2WY99 25 
2" 0.109" 220639 5 M12 20 mm 2mm 380827 100 25 mm 4mm 38EA34 100 M20 37mm 3mm 22UE54 10 
21" 0.141" 220640 5 30 тт 6mm 380838 100 M12 24mm  2.5mm  22UE59 25 M22 39mm 3mm  25DK93 10 
1%" 0.134" 25DK38 5 M14 24mm 2.5mm  38DR28 100 30 mm 6mm 38EA35 50 M24 44mm 4mm .22UH23 10 
1% 0.134" 42KL40 350 44 mm 3mm 250113 50 M14 28mm 25mm  6FA13 25 M27 50mm 4mm  25DK94 5 
2" 42KM19 300 M16 28mm  2.5mm  38DR29 100 44 mm 3mm 25DL29 25 M30 56mm 4mm 22UE55 5 
2 42КМ20 330 40 mm 6mm 380839 100 М16 30mm 3mm  26WC38 10 M33 60mm 5mm  25DK95 2 
2 42КМ21 175 M18 30mm  2.5mm  38DR30 100 М18 34mm 3mm 6FA17 10 M36 66mm 5mm 22UE56 2 
2 42КМ22 190 56 mm 4mm 250114 05 M20 37mm 3mm  26WC39 5 M39 72mm 6mm 220657 2 
2 42KM23 150 M20 34 mm 3mm  38DR31 100 M22 39mm 3mm 250103 5 M42 78 mm 7 mm 22UE58 2 
ра 42КМ24 125 44 mm 8mm 380841 100 M24 44 mm 4mm  26WC40 5 78 mm 7mm  426K97 54 
2" 411" 6ШК78 10 M22 50 mm 8mm 380842 50 72 mm 5mm 250130 5 M45 85mm 71mm  25DK96 2 
194 0.090"-0-0.112" 26L082 2 59mm 3mm  29DJ20 10 M27 50mm 4mm 250104 5 M48 92mm 8mm  25DK97 2 
T 3' 0.146"-to-0.174" 261084 2 M24 50 mm 1mm  38DR43 50 56 mm 4mm 22UE62 5 M52 98 mm 8mm 250К98 1 
2%" 0.165" 22UE34 5 72mm 5mm 250115 10 M30 56mm 4mm 426158 185 98mm 8mm 420101 30 
2/” 0.141" 22UG45 5 M30 68 mm 1mm  38DR45 25 92 mm 6mm 250131 5 M56 105mm 9mm  25DK99 1 
2" 0.134" 25DK39 5 92mm 6mm 290022 5 маз 00mm 5mm  28DL05 2 105mm 9mm 426102 23 
2" 0.134" 42KL41 265 M36 110mm 8mm 29DJ24 2 60 mm 5mm 42GT59 132 M64 115 тт 9mm 250102 1 
2" 0.109" 42KM25 285 Low Carhon Steel Furnace Black Finish 66mm | 5mm  22UE63 2 140HV Steel Plain Finish 
2W 0.141" 42KM26 125 Mi6 30mm 3mm 2WY83 50 M36 66mm 5mm 42GT60 108 M6 12mm  1.6mm  25DK70 100 
27 0.219" 42KM27 115 M18 34mm 3mm  2WY84 25 110тп 8mm 250132 2 M8 16mm 16тт  25DK71 100 
2” 0.125" 6UKZ9 10 M20 37mm 3mm 2WY85 25 M39 72mm 6mm 42GT61 74 M10 20mm 2mm 250К72 100 
2' 0.090"-to-0.112" 261085 2 M24 44mm 4mm  2WY86 25 M42 78mm 7mm 426162 54 Mii 24mm 25mm  25DK73 50 
1%" 374" 0.146-t0-0.174" 261087 2 M Stainless Steel Plain Finish 200HV Steel Zinc Plated Finish M12 24mm 25mm  25DK74 50 
234 0.146-t0-0.174' 261086 2 Mi6 4mm 3mm 250107 50 M6 12mm {6mm  25DK57 100 Mid 28mm 25mm  25DK75 50 
23 0.165" 22UE35 5 M2 5mm 03тт  22UE64 50 M8 16mm  1.6mm  25DK58 100 Mi6 30mm 3mm 250К76 25 
2W 0.134" 290818 5 М2.5 6mm  0.5mm 220Е65 50 M10 20mm 2mm 25DK59 100 М18 34mm 3mm 250К77 25 
2] 0.134" 42KL42 215 M2.6 7mm  0.5mm  29DK29 50 M12 24mm 25mm  25DK60 50 M20 37mm 3mm  25DK78 10 
2%" 0.281" 42KM28 75 M3 7mm 0.5 тт  22UE66 50 М14 28mm 25mm  25DK61 50 M22 39mm 3mm 250К79 10 
231 0.125" 6ULA0 10 9mm  0.8mm 250133 50 Mi6 30mm 3mm 25DK62 25 M24 44mm 4mm 250К80 10 
214" 0.146-to-0.174' 261088 2 M3.5 8mm  0.5mm  29DK30 50 М18 34mm 3mm 25DK63 25 M27 50mm 4mm 250К8І 5 
1и" 3" 0.146"-to-0.174" 261089 2 M4 9mm  0.8mm  22UE67 50 M20 37mm 3mm 25DK64 10 M30 56mm 4mm 22UE50 5 
375" 0.234'-to-0.266' 261090 2 12 тт 1 mm 25DL34 50 M24 44mm 4mm 25DK65 10 M33 60mm 5mm  25DK82 2 
3 0.165" 22UE36 5 M5 10 mm 1mm 22UE68 50 M27 50mm 4mm 25DK66 5 M36 66mm 5mm 220651 2 
2%" 0.165" 25DK40 5 15mm 12mm 251435 50 M30 56mm 4mm 25DK67 5 M39 72mm 6mm 25DK83 2 
210" 0.165" 42К143 130 M6 12mm  1.6mm  22YG90 50 M33 60mm 5mm  25DK68 2 M45 85mm 71mm  25DK84 2 
1% 291" 0.165" 42К144 110 18mm  1.6mm  25DL36 50 M36 66mm 5mm 25DK69 2 M48 — 92mm 8mm 250К85 2 
iW" ЗИ" 0.125" 6ULA1 10 M7 14mm 1.6mm 38ЕС12 50 140HV Steel Zinc Yellow Finish M56 105mm 9mm  25DK87 1 
15 2%" 0.1460-0.174' 26L083 2 M8 16mm  1.66mm  22YG91 50 M3 71mm  0.5mm  25DK48 100 M64 115mm 9mm  25DK89 1 
күлі 0.18" 22UE37 5 24 mm 2mm 25DL37 50 M4 9mm  0.8mm  25DK49 100 
1w 3 0.165" 25DK41 5 M10 20 mm 2mm  22YG92 50 M5 10 mm 1mm 25DK50 100 
3' 0.165" 42KL45 90 30mm  2.5mm 25738 50 M6 12mm 16mm 2WY87 100 
Fits Fits Fits 
Bolt Outside Item Pkg. Bolt Outside Item Pkg. Bolt Outside Item Pkg. 
Sizes Dia. Thickness No. Qty. Sizes Dia. Thickness No. Qty. Sizes Dia. Thickness No. Qty. 
H0 7s in 0.053 in to 0.073 in 20ММ4 100 vin in 0.051 in to 0.080 іп 2DNJ3 50 #8 1964 іп 0.029 in to 0.035 in 20МТ4 100 
As in 0.022 in to 0.042 in 2DNN5 100 4a in 0.051 іп to 0.080 in 2DNJ4 50 1%a іп 0.014 in to 0.018 in 2DNT5 100 
vin Yin 0.053 іп їо 0.073 in 2DNN6 50 Hein 1⁄6 in 0.051 in to 0.080 in 2DNJ5 50 #10 2364 in 0.059 іп to 0.067 in 2DNT6 50 
Yin 0.022 іп to 0.042 in 2DNN7 50 7&in 0.064 in to 0.104 in 2DNJ6 25 2364 іп 0.029 іп to 0.035 in 2DNT7 50 
— S 946 in Ms in 0.053 іп їо 0.073 in 2DNN8 50 34 in 16 іп 0.051 іп їо 0.080 in 2DNJ7 25 vin 1342 in 0.059 in to 0.067 in 2DNT8 50 
Militar Js in 0.022 in to 0.042 in 2DNN9 50 Tin 0.064 into 0.104 in 2DNJ8 25 i542 in 0.029 in to 0.035 in 2DNT9 50 
y — 34 in зіп 0.053 in to 0.073 in 2DNP1 50 Ye in 596in 0.051 іп to 0.080 in 2DNJ9 25 NAS1149 ANSI Standards 
S ifi ti Yin 0.022 in to 0.042 in 2DNP2 50 1 Жіп 0.064 into 0.104 in 2DNK1 5 #2 “in 0.028 in to 0.036 in 2DNV9 100 
pecitication vem 011. 0.083 in 0 0.073 in 2DNP3 25 |, Тув 0.074 in to0.121 in 2DNK2 5 43 Yain 0.028 in to 0.036 in 2DNWI 100 
1811 3, in (0.022 in to 0.042 in 2DNP4 25 1% in 0.086 іп to 0.132 in 2DNK3 5 44 isin 0.028 in to 0.036 in 2DNW2 100 
Flat Washers wm іп _0.053 into 0.073 in 2DNPS 25 эү 1 еіп 0.074 into.0.121 in 2DNK4 5 45 ein 0.037 in to 0.047 in 2DNW3 100 
% in 0.022 in їо 0.042 in 2DNP6 25 SI" “4% in 0.108 in to 0.160 in 2DNK5 5 $6 “іп 0.028 in to 0.036 in 2DNW4 100 
= 18-8 Stainless steel Asin 1 Ve in 0.053 into 0.073 in 2DNP7 25 у 1 "942 in 0.108 in to 0.160 in 2DNK6 5 Я8 %in 0.028 in to 0.036 in 20ММ/5 100 
іп 1%ein 0.053 in to 0.073 in 2DNP8 25 2in 0.122 into 0.177 in 2DNK7 1 зло Lisin 0.028 in to 0.036 in 2DNU1 100 
Fits Y іп 1 54e іп 0.080 into 0.100 in 2DNP9 10 74 in 1% in 0.108 into 0.160 in 2DNK8 1 sin 0.057 in to 0.069 in 2DNU2 100 
Bolt Outside Item Pkg. іп 1 Фіп 0.080into 0.100 in 2DNR1 10 SIN 2 Vain 0.136 in to 0.192 in 20МК9 1 Y4 in Jin 0.028 in to 0.036 in 2DNU3 50 
Sizes Dia. Thickness No. Qty. lin 134in 0.080into 0.100 in 2DNR2 10 1in 2in 0.108 іп 10 0.160 in 2DNL1 1 1 іп 0.057 in to 0.069 іп 2DNU4 50 
18-8 Stainless Steel Plain Finish MS15795 ANSI Standards 2% in 0.136 іп to 0.192 in 2DNL2 1 5де in is in 0.028 іп to 0.036 іп 2DNUS 50 
AN960 ANSI Standards 70,1 sin 0.016 in to 0.025 in 2DNH1 100 NAS620 ANSI Standards L As in 0.057 into 0.069 in 2DNUG 50 
ж йіп 0.022 in to 0.042 in 2DNL3 100 #2 Vain 0.016 in to 0.025 in 2DNH2 100 $0 ¥%2in 0.014 in to 0.018 in 2DNR3 100 жіп біп 0.028into 0.036 in 2DNU7 50 
Y4 in 0.006 in to 0.026 in 2DNL4 100 "m Yin 0.017 in to 0.028 in 2DNH3 100 #2 Уво іп 0.014 in to 0.018 in 2DNR4 100 Yin 0.057 in to 0.069 in 2DNU8 50 
43 ЭШ 0.022 in to 0.042 in 2DNLS 100 sin 0.032 in to 0.040 in 2DNH4 100 43 Vin 0.029into 0.035 іп 2DNRS 100 >, “in 0.028into 0.036 in 2DNU9 25 
Y4 in 0.006 in to 0.026 in 2DNL6 100 46 ‘ein 0.027 іп to 0.048 in 2DNH5 100 Asin 0.014 in to 0.018 in 2DNR6 100 Yin 0.057 іп їо 0.069 in 2DNV1 25 
44 —%sin 0.002 in to 0.042 in 2DNL7 100 іп 0.036 in to 0.065 in 2DNH6 100 44 yin 0.029 into 0.035 in 2DNR7 100 еіп - іп 0.028 in to 0.036 in 2DNV2 25 
s in 0.006 іп to 0.026 in 2DNL8 100 48 36 in 0.036 in to 0.065 in 2DNH7 100 1364 in 0.014 in to 0.018 in 2DNR8 100 7&in 0.057 in to 0.069 in 2DNV3 25 
46 Yein 0.002 іп to 0.042 in 2DNL9 100 7ле in 0.036 in to 0.065 in 2DNH8 100 45 1964 іп 0.029 in to 0.035 in 2DNR9 100 As in 1 Vein 0.028 іп to 0.036 in 2DNV4 10 
% in 0.006 in to 0.026 in 2DNN1 100 #10 cin 0.036 in to 0.065 in 2DNH9 100 1%a in 0.014 іп to 0.018 in 2DNT1 100 % іп 14e in 0.057 into 0.069 in 2DNV5 5 
48 in 0.002 in to 0.042 in 2DNN2 100 Yin 0.036 іп to 0.065 in 2DNJ1 100 46 1764 in 0.029 іп to 0.035 in 2DNT2 100 3^ in 1 sin 0.082 іп to 0.098 in 2DNV6 5 
%in 0.006 in to 0.026 in 2DNN3 100 #12 sin 0.051 іп їо 0.080 іп 2DNJ2 50 T/&in 0.014 in to 0.018 in 2DNT3 100 Т іп 1Y»in 0.082 into 0.098 in 2DNV7 5 
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Thick and Extra- 


Fits Bolt Outside Item Pkg. Fits Bolt Outside Item Pkg. 
H Sizes — Dia. Thickness No. Qty. Sizes Dia. Thickness No. Qty. 
Thick Flat Washers 3r 2 (148п 25DK25 20 V 11/67 0.171875in SRYG9 25 
V 2W 0.165in —22UF25 10 ув" 1916" 0.21875 іп 5ВҮ70 25 
Fits Bolt Outside Item Pkg. T 2%" 0.165in 220623 5 Эд" 11%) 0.219іп  22UH26 20 
Sizes Dia. Thickness No. Qty. 2%" 0.165in 42ЈХ13 110 ж 194" 0.25 in 5RY72 10 
18-8 Stainless Steel Plain Finish TW. 3 0.165in  25DK27 5 T z 0.25in 920Н27 5 
V iw 0.083in — 29DR35 25 Fits Bolt Outside Item Pkg. ТУ" ЗУ" 0.18in 290М11 5 1%" 2/6 0.25in  22UH28 5 
#0 VA 0.016in  22UF83 50 Sizes Dia. Thickness No. Qty. Low Carhon Steel Plain Finish TW 2%" 0.25in 220Н29 5 
#1 582" 0.016in —22UF84 50 2W 4W 0.3125іі 1JUX9 1 Ae" Ae" 0.049 in — 2DA29 100 1%" 254" 0.25 іп SRY76 5 
#2 He" 0.031 in  22UF85 50 3 5%"  03125in 1JUY1 1 yr 1%”  0.109in  38TT82 550 Ту" 3 0.25in  22UH31 5 
"m yr 0.063in 220Е86 50 ЗИ” 65  0.3125in 1JUY2 1 V 1% 0.109in  25DK13 25 Fits Bolt Outside ltem — Pkg. 
Ye 0.078іп  22UF87 50 4 7/7 03125іп 1JUY3 1 ув" TY" 0.1341п  38TT83 275 Sizes Dia. Thickness No. Qty. 
#6 Ув" 0.063 іп 220Е88 50 зы Stainless Steel Finish yx 2 0.148in — 38TT96 340 18-8 Stainless Steel Plain Finish 
#8 yr 0.063in 220940 50 T 0.188in 220612 50 ИЗ 2W'  0.165in 3817185 140 ма {2mm 3mm 1М 2 
76 ув" 0.078 іп —22UF91 50 A 1%" 0.219іп 220626 25 T 2 0.165in — 38TT84 110 8-mm 2mm 1ЈҮСЗ 10 
78 Jie 0.078іп  22UF92 50 1' 2. 0.109 іп 220044 5 iW 247  0.65in 42JW85 95 ма 10mm 2mm 14/64 10 
#10 y 0.094in 220Е93 50 2" 0.281in —22UG43 5 T 3 0.165in 42JW86 80 14-mm — 3mm 1JYD8 2 
үлі 0.078іп 22UF95 50 1%" 27 0.219 іп 220046 5 19 күлі 0.18in 250К15 5 М5 11-11 2тт 1ЈҮС5 10 
D LZ 0.125in 22097 50 316 Stainless Steel Plain Finish ЗИ" 0.18in — 42JW87 110 15-mm 3.5mm  1JYD9 2 
38 0.188in —22UF98 50 Tie Ty 0.083 in 42К/44 925 m күйі 0.18 in 22UE20 5 M6 13-mm 25mm  1JYC6 10 
Ta 0.065 іп 290832 50 VA 198 0.109in 42К/456 550 ЗИ" 0.18in — 42JW88 55 18-mm  4.5mm  1JYET 2 
ув" 0.094 іп 220Е99 50 98 1%" 0.134in 42К/46 275 1%" 4" 0.18 іп 22UE13 5 M8 16-mm | 3mm 14707 10 
Тив" 0.094 іп 220602 50 V РҮЛІ 0165іп 42К/47 135 2" LVAI 0.18 in 22UE14 5 22-mm — 5mm 1JYE2 2 
546" y 0.094in 220004 50 T 2%" 0.165in 42К/48 110 2%" 97 0.238 in 220Е15 5 M10 19-mm 3mm 1JYC8 10 
yr 0.125in 220005 50 1%" 2%”  0.65in 42К/44 95 Low Carhon Steel Zinc Plated Finish 23-mm 5mm  1JYE3 2 
y 0.188in 220006 50 Ту" 3 0.165in 42К/50 80 VA 8964" 0.065іп  25DK18 100 M12 22-mm — 3mm 1JYC9 10 
Жж 0.083іп 290833 50 1%" КҮЛІ 0.18 in 42KV51 110 Ag 17" 0.083 іп 4231/92 950 26-тт — 5mm 1JYE4 2 
yr 0.094in 220008 50 Ту" ЗУ" 0.18 in 42KV52 55 Ae ТУ" 0.109in —22UH13 25 M14 25-mm — 3mm 1JYD1 5 
ж 78 0.125in 2206101 50 Case Hardened Steel Black Oxide Finish 98 Тз" 0.134 іп — 42JW95 350 2/-mm 5тт 1JYE5 2 
1 0.125in 220611 50 V ys 0.1875 in — 5RY23 10 yr 2" 0.156in 220915 20 M16 28-mm 3.5тт  1JYD2 5 
T 0.083in 290834 50 Ув" э" 0.1875 іп 5RY26 10 1 2" 0.148in  25DK19 20 32-mm 5mm 1JYEG 2 
2 0.125in 220614 25 38 1" 0.1875 in — 5RY29 10 i 2 0.165in  42JW98 110 M20 35-mm 3.5тт  1JYD3 5 
ТАв" T 0.125in 220615 25 As" 1 —01875in 5RY32 5 1Я  2W'  0.156in 22UH17 5 35-mm 5mm WYE7 1 
1" 0.188in 220616 25 үр" 1%" 0.1875 іп  5RY34 5 198 ЗИ" 0.18in ^ 22UE31 5 M24 40-mm 4mm 1/04 2 
TVs" 0.188іп 220619 25 H" TW  0.1875in 5НҮЗ7 5 b күйі 0.18in 42/02 60 43-mm 6.5mm  1JYE8 1 
17" 0.125 іп 220620 25 EA 198 0.25 in SRY40 5 17" 3 0.18 in 42JX03 55 M30  44-mm 4mm 1JYD5 2 
Ve 1%  0.188in 220621 25 V TA" 0.25in 5ВҮ43 5 Not Graded Brass Plain Finish Case Hardened Steel Black Oxide Finish 
1% 0.109in 290836 25 1 2 0.1875 in — SRUT1 5 #10 Ys" 0.09375іп 5RU46 5 M3 12-mm 3mm 5НЕ08 5 
1% 04100іп 42КМ43 550 2"  0.28125in 5НҮ46 1 Ww 96" 0.125 іп  5RU49 5 8-mm — 2mm 5ВЕ85 25 
946 11976" 0.188 іп 220624 25 T 27" 0.21875in__5RU74 5 i yg 0.1875 in SRY24 5 M4 10-mm 2тт SRE86 25 
11%” 0.109in 42КМ44 500 Ty" 2%" 028125іп 5RU76 5 "T yr 0125іп  5RUS2 5 14-тт 3mm 5ҢЕ90 5 
m 1% 0.125іп 220627 25 tu Hardened Steel Plain Finish 18 y 0.1875 in — 5RY27 5 M5 11-11 | 2mm 5RE87 10 
їй"  0.34in 42КМ45 775 #4 Ув 0.078 іп 220Ғ71 100 m V 0.125 іп 5RU55 5 15-тт35тт 58010 5 
15%' 0.125in  26WC58 20 #6 38 0.078in 220Ғ72 100 T 0.1875 in SRY30 5 M6 13-mm  2.5mm 5ВЕ88 10 
yw 196" 0.25 іп 220633 20 #8 7w' _ 0.078 п  22UF73 100 ж 1%”  0.125in  5RU60 5 18-mm 45mm SRU 5 
Ту" 0.219 іп 26WC57 20 #0 ур" 0.094 іп 220Е74 100 1%" 0.1875 іп  5RY35 5 M8 16-mm — 3mm SRE89 10 
2" 0.148in  42KM46 500 үлі Ув" 0.125 іп 22UF75 100 9 19* 0.125in  5RU63 5 22-mm 5mm 5/12 5 
132" 0.156 іп 19МТ66 5 Ув" x 0.125 in 220ШҒ76 100 199 0.1875 іп 5ВҮ38 5 M10 19-mm 3mm SRE90 10 
ж 1%"  0.15625in 58/70 5 Ув" Ui 0125іі 22077 50 m 1%" 0.15625 in 58066 5 23-mm | 5mm 58013 5 
1% 0.25іп 220637 5 ІЗІ 1 0.125 in 22078 50 1% 0.25 іп 5RY41 1 M12 22-mm — 3mm SRE91 10 
2W 0.165in 42КМ47 140 EZ 1%" 0.125in 22081 20 А 194 0.15625 іп 58069 5 26-тт | 5mm 58014 5 
" 2" 0.188 in 220641 5 V 194" 0.156 іп 220Е82 10 1% 0.25 іп SRY44 1 M14 25-mm 3mm SRE92 10 
2 0.165 in 42KM48 110 Low Carhon Steel Hot Dipped T 2" 0.1875 in 5Һ/72 1 27-mm | 5mm 5RU15 5 
1%" 2% 0.165іп 42КМ40 95 Galvanized Finish 2" 0.28125 іп SRY47 1 M16 28-mm  3.5mm 5ВЕ92 10 
1% 2%" 0.25 іп 1JUX4 1 V 6% 0.065іп 250К20 100 Not Graded Steel Plain Finish 32-mm | 5mm 58016 5 
17" 3" 0.125in — 1JUX5 1 Ув" Жж 0.0625 in  1KA15 100 ж 1%" 0.125in 220Е79 50 M20 35-mm 3.5mm  5RE94 10 
ти" 3 0.165 in 42КМ50 80 38 T 0.0781 іп  1KA16 100 Through Hardened Steel Zinc Yellow Finish 35-mm | 5mm 58017 5 
1w 3 0.25 in 1JUX6 1 TAs" Ти" 0.083 іп 250К022 50 VA 9%” 0.09375іп 5RY64 100 M24 40-mm 4тт 5ҺЕ95 5 
1% Күлі 0.18in 42КМ51 110 у" 1% 0.109in — 42JX08 550 ye Te 0.09375іп 5RY65 100 43-mm  6.5mm 58018 5 
Tw  3w 0.25in  1JUX7 1 : їй"  0.1094in 1KA17 50 ув" e 0.125in 5RY66 100 Mao 44-77 — 4mm 58906 5 
ді Зу" 0.18 іп 42КМ52 55 m 19 0.134in — 42JX10 500 As Зуб" 0.125in 5ВҮб7 50 48-mm 6.5mm 58019 1 
2" 39 0.25in ^ 1JUX8 1 3 1%”  0.1406in 1КА18 55 Y Тив" 0.203125 іп 5ВҮб8 50 M36 50-тт 5mm  5RE97 5 
Fits Bolt Outside Item Pkg. 
Throu h- Sizes Dia. Thickness No. — Qty 
g Fits Bolt Outside Item Pkg. Тэд" 0.134 in 6YPH8 25 
Sizes Thickness No. Qty. 19s 0.095 in 6YPK1 25 
Hardened Through ніне Steel Plain Finish 7 TX 0108into0160m 6РЕВ8 25 
ж 176" 0.136 іп to 0.177 іп 31JL55 — 25 The 0.122 in to 0.177 in 6PU24 25 
Steel Flat yr Тє — 0.136into0.177in 21156 10 Te 0.219 in 198Т75 25 
x 11%” 0.136 іп to 0.177 in 31JL57 10 Тв" 0.219 in 42JY23 375 
Washers Ж 1% 0.136 іп 10 0.177 іп 31JL58 5 РА 0.148 іп 6YPH9 20 
пш ш Е шшш ш та ш 
ИЕТ a in to in A" : .097 in to 0. in 
Smooth hard surface for distributing bolt load. TW — 2%" 0.064 into0.104 in —31JL61 — 5 TA" — 0122inio0.177in  6PU26 20 
Use with Grade 8 fasteners. Through Hardened Steel Zinc Yellow Finish 11957" 0.219 in 42JY24 320 
Y" 0.065 in 6YPH2 100 27" 0.165 іп 6YPJO 10 
Fits Bolt Outside Item Pkg. y8 0.065 in 6YPJ5 100 1%" 0.1341п 6YPK3 10 
Sizes Dia. Thickness No. Qty. V Эд" 0.136 іп їо 0.192 іп 6PE76 100 ж 2W 0.097 in to 0.121 in 6PE92 10 
Case Hardened Steel Plain Finish H" 0.136 in to 0.177 in 6PU12 100 ? 194" 0.136 іп їо 0.177 іп 6PU28 10 
y 1%" 0.125 in 42JY11 950 98 0.094 in 19NT70 100 Тз" 0.25 іп 19NT76 10 
Е 1%" 0.125 in 42JY12 625 Ui 0.083 in 6YPH3 50 1%" 0.25 іп 42JY25 200 
y 198" 0.125 in 42JY13 340 Тув" 0.065 in 6YPJ6 50 2%" 0.165 in БҮРІ 10 
78 KA 0.156 in 42JY14 330 Ae" Ж 0.136 in to 0.192 in 6PE78 50 27 0.134 іп 6YPK4 10 
1" 0" 0.188 in TONT67 5 Tie" 0.136 into 0.177 in — 6PU14 50 1" 2%" 0.122 in to 0.177 in 6PE94 — 10 
2" 0.188 іп 42JY15 210 Wii 0.094 in 19NT71 100 2" 0.136 іп їо 0.177 іп 6PU30 10 
TW PAA 0.219 in 42JYi6 140 T 0.083 in 6YPH4 — 50 2" 0.25 in 42JY26 160 
Т 2 0.281 іп 19NT69 5 He 0.065 in 6YPJ7 50 2%" 0.165 in 6YPJ2 5 
А24 0.281 in 42JY17 80 ж T: 0.136 in to 0.192 in 6PE80 50 2W' 0.134 in 6YPK5 | 10 
Through Hardened Steel Black Oxide Finish Wg" 0.136 in to 0.177 in 6PU16 50 1%" 23 0.122 in to 0.177 in 6PE96 5 
1% 2%” 0.25 іп 5RY56 1 Te" 0.125 in 19NT72 100 2W' 0.136 in to 0.177 in 6PU32 10 
ТУ" 3 0.25 in SRY57 1 ТИ" 0.083 іп бҮРН5 25 2W 0.25 in 42JY27 115 
1% 3%" 0.25 in 5RY58 1 Yog" 0.065 in 6YPJ8 — 25 ЕВ 0.165 іп 6YPJ3 5 
2 КЕЛІ 0.25 іп 5RY59 1 TAs" Ty" 0.051 in to 0.080 in 6PE82 25 2 0.165 in 6YPK6 10 
2%" 4%" 0.3125 in 5RY60 1 Yog" 0.051 іп їо 0.080in ^ 6PUÍ18 25 1%" 3 0.136 in to 0.177 in 6PE98 5 
3 5" 0.3125 in 5RY61 1 E 0.125 in 19NT73 50 2%" 0.136 in to 0.177 in 6PU34 10 
37" 67" 0.3125 in 5RY62 1 1%" 0.109 in 6YPH6 25 2%" 0.251п 42JY28 100 
4 Тү” 0.3125 іп 5RY63 1 w 176" 0.095 іп 6YPJ9 25 1%" 2%" 0.251п 19NT77 5 
Through Hardened Steel Hot Dipped Galvanized Finish 138" 0.051 in to 0.080 in 6PE84 — 25 3 297 0.25 in 42ЈҮ29 80 
ж ЛЗ 0.097 іп їо 0.177in — 31JM16 25 Te" 0.097 in to 0.121 in 6PU20 25 370" 0.18 іп 6YPJ4 5 
ys 19e 0.122 in to 0.177 іп — 31JM17 10 Ту" 0.109 іп 6YPH7 25 3 0.165 in 6YPK7 5 
Эд" 11952" 0.122 in їо 0.177 іп — 31JM18 10 EZ 0.095 in 6YPKO 25 1%" ЗУ" 0.136 in to 0.177 in 6PU10 5 
Ж 132" 0.136 into 0.177 іп 31ЈМ19 5 96" iw 0.051 in to 0.080 in 6PE86 25 3 0.136 i in о 0.177 in 6PU37 5 
1" 2" 0.136 into 0.177 іп — 31JM20 5 1316" 0.097 in to 0.121 in 6PU22 25 3 25 in 42JY30 65 
1 2%" 0.136 into 0.177 in — 31JM21 5 19” 0.172 іп 19NT/4 05 Through Hardened Steel Zinc Yellow Finsh 
1 2/” 0.136 into 0.177 in — 31JM22 5 199" 0.172 in 42JY22 625 M30 56-mm 5mm 2WY69 10 
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< Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM Washers 
| NL-195" Washers 
Nonmetallic Flat Washers Proprietary metal treatment produces 
Nylon—Strong, abrasion-resistant material offers brighter finish, increased strength, and 
low friction coefficient, electrical insulation, and Superior corrosion resistance. 
noise dampening. Natural finish. Fits Bolt Sizes Outside Dia No ОК: 
= Bulk nylon washers are available Flat Washer 5 3 j А 
on Grainger.com® 18-8 Stainless Steel NL-19(SM) Finish (% 
р . . | | #6 36 in 36RK68 100 455) 
Phenolic—Tough, lightweight material resists #8 Fein 36RK70 100 < 
distortion under pressure. Ideal insulation for elec- H0 ‘Ag in S6RK73 100 | mermec mie 
ЖОП bi ist ist Bin 36RK72 100 
Tonic assembly requiring moisture resistance. Fin Vis in 36RK74 — 100 Metric Blue? 
қ , еп РЫ. hin Уп FERKO — 50. 
Fits Bolt Sizes utside Dia. No. ly. 
Nylon, Off White z Tn Tain 36RK82 25 Alloy Flat Washers 
' % in 36RK81 100 : ; m 
#0 0109, ADANI 45 VI 36RK84 100 | Blue coating provides easy metric identification. 
#2 0.188" 4DAN5 40 Жіп Thein SORKE5 25 Hem Pkg. 
0.250" 4DAN7 50 a in 36RK86 — 25 Fits Bolt Sizes Outside Dia. No. Qty. 
"m 0.220" 4DANS — 40 Ts in ? in 36RK89 25 Alloy Steel Metric Blue Finish 
0.316" 4DAP2 10 геп 36RK88 100 M6 13 mm 5YMX9 | 25 
0.206" 4DAP4 — 40 "m акп 3eRK90 — 10 M8 18% mm 5YMYO 50 
"m 0.250" 4DAP6 40 1 іп 36RK92 100 М10 20mm SYMY1 25 
0.250" 4DAP8 — 40 hin ПЕТ 36RK93 10 M12 25% mm 5YMY2 10 
0.280" ADARI — 40 1 іп 36RK94 — 50 M16 32 mm БҮМҮЗ 5 
%5 0.285" 4DAR3 40 Yin 1 іп S6RK96 1 М20 39 mm 5YMY4 5 
0.312" 4DARS — 40 154 in 36RK97 — 25 M24 44 mm 5YMY5 5 
#6 0313" 4DAR5 40 Ain 2in 36RK98 25 
#5 0.400" 4DAR7 40 1in 2 іп 36RK99 10 
0.438" ADAT2 40 M5 10 mm 36RL20 100 
#6 0.312" АШАТА 240 M6 12mm 36RL21 — 100 
0.375" ADAT6 40 M8 16mm 36RL22 100 
#8 0.408" ADAT8 40 M10 20mm 36RL23 100 
0.500" ADAU1 40 M12 24mm 36RL24 100 
0.437" 4DAUS3 40 M16 30 mm 36RL25 25 
#10 0.562" 4DAU7 40 M20 3/ mm 36RL26 10 
0.460" ADAU5 40 316 Stainless Steel NL-19(SM) Finish 
#12 0.465" 4DAUS — 40 #8 sin S6RL01 100 
0.472" 4DAV2 40 #10 V in 36RL02 100 
Yain 0.687" 4DAVA — 40 #12 ^g in SORLOS 25 
0.719" 4DAV6 — 40 "m Ain 3eRK66 100 
Vis in 0.740" 4DAV8 — 40 fin 36RL06 100 
0.885" 4DAWi 40 Ae in is in 36RL07 10 
' 0.750" 4DAW3 — 40 Ап 368104 100 
id 1.000" 4DAW5 20 3 in "Ив in 38409 10 
7s in 0.750" 4DAW7 40 - iin 36RL11 100 
hi 0.750" ADAW9 40 Ag in 1% in 36RL12 100 
Ш 1.250" 4DAX2 20 Vin 1 іп 36RL3 5 
Яп 1.057" 4DAX6 _ 10 Тп 368114 50 
4 ГІ i 
2.000 4DAX4 5 % in 1 Ү2іп 3oRK67 10 
Тіп 2.500" 4DAX8 5 ШАШ 3eRL1S 10 
M2 5mm 4DAY8 50 % in ШАШ JeRL16 1 = 
M3 8mm 4DAZ2 50 - 2in JoRLI7 10 
М4 Jmm ADAZ5 50 Rin 2 Ain 36RL18 — 10 Lr 
M5 11тт 4DAZ8 50 lin 2% in 36RL19 10 "EN 5 
M6 42mm 4DCA2 50 M6 12mm 36RL27 100 f T£. 
M8 18mm 4DCA5 50 M8 16 mm 36RL28 100 ® 
M10 22mm 4DAY2 — 25 M10 20 mm 29 100 | Armor Coat 
M12 25mm ADAY5 10 Large OD Flat Washer = 
Phenolic, Tan 18-8 Stainless Steel NL-19(SM) Finish Flat Washers 
#4 0.312" 5RE78 5 lin 36RK40 — 25 . . 
#6 0.500" 5RE79 5 vin 1 an Ae S 25 a Tensile strength: 150,000 psi 
" In А р 
& 9500 SE 5 АТ 36RK43 10: | Coated to protect against harsh environments; 
Vain 0.625" 5RE82 5 Ae in 1 in 36RK44 10 provides 250% greater strength than stainless steel. 
1 П Yj y 
VÀ in 0.569 BRE83 — 5 ЕЛІ 36Rk45 10 _ | Rust-resistant. Meet ASME B18.22.1 standard. 
36 in 0.625" 5RE84 5 Туп 3eRK46 — 10 
yin Thin 36RK47 10 lem Pkg. 
1*sin 36RK48 10 Fits Bolt Sizes Outside Dia. No. Qty. 
2in 36RK49 10 Through Hardened Steel Armor Coat Finish 
Е Twin 36RK50 10 » % in 5DKA7 100 
zm 2in 36RK51 — 10 D іп 5DKC4 100 
FIND MORE ONLINE M6 18 mm 36RK59 50 Ye in THe in 5DKA8 50 
жере М8 24 тт 36RK60 25 Ain 5DKC5 50 
Can’t find it here? M10 30mm 36RK61 10 Жіп TAs in 5DKAQ 50 
; ® M12 37 mm 36RK62 10 Tin 5DKC6 50 
Go to Grainger.com today to SEE 316 Stainless Steel NL-19(SM) Finish Fein 5964 in 50КСО 25 
our full selection of over 1.5 million Ain iin 36RK52 — 25 i Tin 5DKC7 25 
Р Thin 36RK53 — 25 | Tsin 50КІІ 25 
products and the services and a Tain 38HK54 10 Ye in TR SDKCS 25 
solutions to help you get it done! Twin 36RK55 10 vr 154 in 5DKC2 25 
T Tin 36RK56 5 36 in T9 in 5DKC9 25 
п 1 гіп 36RK57 5 ЕТЕ 11%2іп 5DKC3 20 
Bin 2in 36RK58 5 2 in 5DKDO 20 
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Washers Details on page A1. "a 
Fits Fits 
Bolt Inside Outside Нет Pkg. Bolt Inside Outside Нет Pkg. 
Sizes Dia. Dia. No. Qty. Sizes Dia. Dia. No. Qty. 
1142" 1/0" 22UF21 25 %” T 6YY54 100 
ШМ z 22UF22 25 %” 1W' 6YY55 100 
ж Ae 1%" 35YV29 25 Yeo" 1w 6YY56 100 
Ae 1% 35YV30 25 95" 1w 6ULA8 100 
Ae 2%" 35Ү/31 25 Yo" ж 220Ғ32 100 
Ae 3 35YV32 25 Yaa" Ne" 22UF33 100 
A2 Stainless Steel Plain Finish Ww %” ж 220Ғ34 100 
М10 10.5mm 30-тт 220Е77 50 Yaa" 2 22UF38 100 
M12 13mm 37-mm 220Е78 25 95" 2. 22ИҒ39 100 
M16 17mm 50-mm 220Е79 10 Yo" 3" 22UF40 100 
M2.5 2.7mm 8-mm 26WC41 50 98" 1%"  22UF36 Т 100 
Fender Washers M20 22mm 60-mm 6EU98 * 5 Yo 1%"  22UF37 f 100 
in | | . M3 3.2mm 9-mm 26WC42 50 9" 1% 35Н/74 100 
Feature a large outside dia. Use where an extra-wide bearing surface is M4 43mm 12-mm 26WC43 50 To" Ти" 6YY5T 100 
required or to cover an oversized hole. Washers have an outside dia. that М5 5.3mm 15-mm 26WC44 — — 50 oar ЕГЫШЕГҮА 100 
М imately 3 times the bolt dia M6  6.4mm 18-mm 6Е088 50 Yao! 1 zi 6ULA9 100 
I$ approximately : M8 84mm 24-mm 220Е76 50 "AS — iW — GULCO 100 
Fits Fits Low Carbon Steel Plain Finish a2" 2" 6ULC1 50 
Bolt Inside Outside Пет Pkg. Bolt Inside Outside Нет Pkg. w e % _ 35Ү066 100 "Yo" Жж — 22UFM 100 
Sizes Ші. Dia. No. Qty. Sizes Ші. Dia. No. Qty. Sho" Y ^ 35YU67 100 gw A 2" 22UF42 100 
18-8 Stainless Steel Plain Finish Uy 2 1JUZ1 1 % 99 Жж ^ 35Үү68 100 Ие 2% —22UF46 100 
1354" Li 4ARR5 50 DU 2" 1JUZ2 1 Ver ж 35Ү 69 100 Тува" 3" 22UF47 100 
Tf" T 1JUY4 1 UE 1 26МС53 25 Ae" Эд" 35YU70 100 Тува" 2 22UF44 1 100 
po 9% 10 — 4ARRG 50 w Uy 27  26WC54 25 Ye Yc" ui 35YU71 100 Тудо" 2" 22UF45 (1 100 
Ed T 4ARR7 50 s Ae 1% 35YV11 25 Ae" iW' 35YU72 100 Ш ж 35Н/75 100 
194" ЕЛІ 4ARR8 50 As 1%” 35YV12 25 He" 1%"  35YU73 100 Туа" i 35HV76 100 
3Ag" үйі 19NR85 50 ҮЙІ 2%" 35YV13 25 957" ж 35YU74 100 12" 194 — 35HV77 100 
Ha" 9g" ДАВВ1 50 He 3" 35YV14 25 957" 1" 35YU75 100 1947" Ти" 6YY59 100 
So" Her 4ARR2 50 ЕТІ Te" 2%" 10073 1 95" 1^'  35YU76 100 1342" 1% 6YY60 100 
#6 %' 9g 19NR82 50 ж Tg 2 1JUZ4 1 ж 9%" iw" 35YU77 100 To" 2" 6YY61 100 
Yn" Ae" 19NR83 50 y" We" 3" 1JUZ5 1 Yaz" 2" 35YU78 100 19/2" 1w 6ULC2 100 
#8 ШЧ 34" 4ARR3 50 V 156" Зи" 1JUZ6 1 Yo" 2%" _ 35YU79 100 p 19/2" 2 6ULC3 100 
As" | 0.436' 19NR86 50 T Ye" 3/0" — 1JUZ7 1 982" 3 35YU80 100 1982" 1% 22UF48 100 
ig Sha" yg 35YU95 50 1%" 1%" 4" 1JUZ8 1 Tao" 1^'  35YU81 100 1342" 3 22UF51 100 
^ Sp" Yí — 19NR84 50 316 Stainless Steel Plain Finish TVs 1%  35YU82 100 1982" 2 22М48 | 100 
Ye Эв" 7; 35YU96 50 #6 Ya" 916 220Е98 50 gu 1082 1% — 35YU8S 100 1" 2 22UF50 f 100 
E 1W' 220Е81 50 She 54" 35YV15 50 UU 2 35YU84 100 19/2" 1%” 35Н/78 100 
He" VW _ 35YU97 50 #8 He" 1s"  22UF02 50 TVs" 2% — S39YU8S 100 17 —1w' бҮҮб2 50 
Se" He" i^ 35YU98 50 ж Y2" 34 22UE99 50 Тү 3 35YU86 100 Т 2 6YY63 50 
Ae" 1 19NR87 50 Yaa" Ys ж 35YV16 50 1982" 1% 35YU87 100 То" ША 6.04 50 
Ve ЕЛ 19NR88 50 Ve у" 22UF01 50 TA" iW" 35YU88 100 1142" 2 6ULC5 50 
94" 1%" 1JUY5 1 Ae" ІН 22UF04 50 3g 1%” 1%" | 35YU89 100 ж 17А" Ей 22UF54 50 
9%” V" 220Е82 50 Ve" He" $^ _ 22UF03 50 198)" 2 35YU90 100 Ae" 3 22UF55 50 
Yao" Ув" 22Е83 50 Ho" 144" 22UF05 50 EA 3 35YU91 100 KA 2' 22UF52 50 
98р" Жж 220Е84 50 He 17" 35YV17 50 1142" iW"  35YUS2 50 UA 1И'  35HV79 50 
Yaa" T 22UE85 50 Yao" V 22UF06 50 ж То" 2" 35YU93 50 UI 1% 35HV80 50 
w Yaa" 1⁄4" 220Е86 50 Yaa" Ae" 22UF07 50 Wa" 3 35YU94 50 ШЧ 2/7 ЗОН\81 50 
i 945" 1%"  22UE88 50 Yap" 7%" 22UF08 50 Low Carbon Steel Zinc Plated Finish 16" 3 22UF58 25 
Hp" 2" 22UE89 50 Yag" 1 22UF09 50 1364" ж 6ULA2 100 ув" 16" 2v2" 22 Ғ56 25 
Ya" 14%  35YU99 50 pik Yo" 11⁄4" _ 22UF10 50 Їй? %' 61 АЗ 100 16 27 220657 f 25 
yg" 2% 35ҮУ01 50 И %” 1% 220Е11 50 #10 —Z22 EZ 1JLP7 100 Yoa" %  22UF59 f 20 
982" 3" 35YV02 50 Hap" 2 22UF12 50 Ae" 146 22UF27 100 y" 2552" 3 22UF60 20 
Yao" 1⁄4" 22UE87 50 ji 1% — 35YV18 50 йә 1'__220Р28 1 100 Ha" 9% 220Р61 20 
ЛЕ 2" 1JUY6 1 He 21%" 35YV19 50 Тр" EU 22UF29 1 100 196" 3 22UF62 10 
Тудо" os 1JUY7 1 He oF 35YV20 50 46 582" y 22UF23 100 ж 196" 3W'  22UF63 Т 10 
Тудо" 9g 22UE90 50 Typ" 9g 22UF13 50 y" As" _ 22UF24 100 16" — 3W' 220Р64 10 
Taz" 1%" 220Е91 50 Taz" 1%" 220Е14 50 #8 Ae" ж 6YY51 100 16" 374 220Е66 5 
UE 1%"  22UE92 50 Taz" 1%"  22UF15 50 Ve" 98" Ya" 1VHF1 100 1 1/6 3%"  22UF67 5 
n Тудо" pr 22UE93 50 WA 2" 22UF16 50 yn Yi ж 6ULA4 100 Тив" 3v2" 220Е68 5 
Vie Тудо" 7%" 35YV03 50 T %6 U 35YV21 50 Ae" Ww 22UF26 100 M10 10.5mm 30-mm 220Е73 100 
Туы" T 35YV04 50 We EZ T 35YV22 50 1554" EZ 61 А5 100 M12 13mm 37-mm 220Е74 50 
Тудо" 198" 35YV05 50 ЕЗ 199 35ҮМ23 50 1364" T 6ULA6 100 Mi6 17тт 50-mm  6EY41 * 25 
Jie 194 — 35YV06 50 Ae 19 — 35YV24 50 Yer Та" 1 6ULA7 100 M2.5 2.7mm $8-mm 290,19 100 
Ae 2%"  35YV07 50 As 2%"  35YV25 50 Yo" 1v 22UF31 100 M20 22mm 60-mm  6EY43 * 10 
56 3" 35YV08 50 E 3 35YV26 50 iW' 53GK10 100 M3 3.2mm 9-mm  6EY27 * 100 
E 2 1JUY8 1 THQ" 1%" —22UF17 50 As" T 1VHF4 100 M4 43mm 12-mm  6EY29 ^" 100 
1342" 2" 1JUY9 1 195" 1%" 220Р18 50 As" Зд" 19NP76 100 M5  5.3mm 15-mm  6EY31 “ 100 
1982" 14" _ 22UE94 50 ж 1340" 196" 22UF19 50 M6  6.4mm 18-mm бЕҮЗЗ : 100 
ж 1%” 1⁄2" 22UE95 50 1%” 2 22UF20 50 M8 8.4mm 24-mm бЕҮЗ5 100 
75; 1% 22UE06 50 e 1% — 35YV27 50 Steel Zinc Plated Finish 
1945" 2 22UE97 50 As 3" 35YV28 50 v Wg" 2 22UF53 t 50 
Ys 1%  35YV09 50 Ж 1%” —3W'  22UF65 Т 10 
Ae 3 35YV10 50 1 Ye" 3/0" 220366917 5 
* DIN 90218. 1 ASME/ANSI B18.22.1 1⁄4" 1% — 4 — 22UF70 f 5 
Fits Bolt Inside Outside Item Pkg. Fits Bolt Inside Outside Item Pkg. Fits Bolt Inside Outside Item Pkg. 
Sizes Dia. Dia. No. Qty. Sizes Dia. Dia. No. Qty. Sizes Dia. Dia. No. Qty. 
Carbon Steel Delta Protect Finish 14mm 14.53 mm 28.7 тт 36RL53 100 Ys in 0.409in 0.705іп 368182 200 
Vin 0.262in 0.495 іп 36RL65 200 16mm 16.53 тт 31.7 тт 36854 100 As in 0.45 іп 0.88 іп 368183 200 
Asin 0.326іп 0.628 іп 36RL66 200 20mm 20.82 тт 35.1 тт 36RL55 100 Yin 0.51 in 0.937іп 36RL84 100 
3e in 0.409in 0.705іп 36RL67 200 22mm 22.44 mm 37.3тт 36RL56 100 Asin 0.572іп 10.128іп 36RL85 100 
As in 0.45 in 0.88 іп 368168 100 24mm 25.78 тт 41.3 тт 36RL57 100 ys іп 0.651 іп 10.247 іп 36RL86 100 
Vb in 0.51in 0.937 іп 36RL69 100 2/mm 28.96 mm 43.6 mm 36RL58 25 3^ in 0.82in 10.381 іп 36RL87 100 
Mein 0.572іп  1.128in 36RL70 100 30mm 32.39 тт 47.6 mm 36RL59 25 % in 0.883 іп 10.47 іп 368188 50 
іп 0.651in 1.247іп S36RL71 100 36mm 37.3 тт 55.8 тт 368160 25 1 іп 10.015 іп 10.626 іп 36RL89 50 
% іп 0.82in 1.381 іп 36RL72 100 38mm 38.68 mm 55.8mm 36RL61 25 5mm  5.15mm 10.2 тт 36RL90 200 
DISC-LOCK 7 in 0.883in 1.47іп 36RL73 100 Carbon Steel Zinc Finish 6mm  6.66mm 12.6 тт 36RL91 200 
1in 1.005in — 1.61in 36RL74 100 #6 0.15 in 0.34in 36RL62 200 8mm 8.28 тт 16.0 тт 368102 200 
а Тув in 1.14іп 1.715іп 36RL75 25 #8 0.175in 0.34іп 36RL63 200 10mm 10.38 тт 17.9 mm 368193 200 
Self-Locking їйїп  1275in 1.875іп 36RL76 25 Asin 0203іп  0.401in 36RL64 200 Timm 1143 mm 224mm 36RL94 200 
1%іп 1.469in 2.196 in 36RL77 25 3mm  3.81mm  8.6mm 368145 200 12mm 12.95 mm 23.8mm 368195 100 
Standard Washers 1%іп  1.523in  2.196in 36RL78 25 4mm 445mm 8.6 тт 36RL46 200 14mm 14.53 mm 28.7 тт 368196 100 
6mm 6.66тт 12.6 тт 36RL48 200 5mm 5.15 mm 10.2 тт 36RL47 200 16mm 16.58 mm 31.7 тт 368197 100 
8mm  8.28mm 16.0 тт 36RL49 200 Stainless Steel Plain Finish 20mm 20.82 mm 35.1 тт 36RL98 100 
Heavy duty structural washers 10mm 10.38 тт 17.9 тт 36RL50 200 Зл in 0.203 іп 0.401 іп 36RL79 200 22mm 22.44 тт 37.3 тт 36RL99 50 
resist shock and vibration in high- Timm 1143 mm 224mm 36RL51 100 Йіп  0262in 0.495in 36RL80 200 24тт 2578mm 41.3mm 36RM01 50 
stress applications. i2mm 12.95 mm 23.8 тт 36RL52 100 sin 0.326in  0.628in 36RL81 200 
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GRAINGER.COM Washers 


Fits Bolt Inside Outside Item Pkg. Fits Bolt Inside Outside Item Pkg. 

Sizes Dia. Dia. Thickness Мо. Qty. Sizes Dia. Dia. Thickness Мо. Qty. 
254 SMO Stainless Steel, Plain Finish 56 in 0.67in  1O0in  0.13in  12W461 а 
#5 0.13 іп 0.28 іп 0.09іп 121485 10 0.67in 121in 0.13in _ 121462 4 


.21 In 13 In 


46 ЛБ in .3 in .09 in Pm 0.79in 1.21 0.13 12W465 4 
0.15in  0.35in 0.09 in W487 10 0.79in 154in 0.13in  12W466 2 
#8 Тіп .3 in .09 in Ain 0.92in 136in 0.13in 12М/469 2 
0.17in 0.35 in__0.09 in М/48 10 0.92in 165in 0.18in  12W470 2 


0.21 in 0.35 in 0.09 in 2W490 0 ; .1 In .54 ІП 0.13 in 12W473 2 
#10 0.21 in 0.43 in 0.09 in 2W49 0 Тіп .1 In 5 ІП .16 In 
| 0.28 in 0.45 in 0.09 ІП 1211494 0 24 in .85 in 0.23 in 12W477 
Ип 0.28 in 0.53 in 0.09 ІП 12101495 0 Тиіп Ы in .9 In .20 In 
| 0.34 in 0.53 in 0 08 ІП 12101496 0 135 ІП 9 ІП 0.23 in 12W479 
Vis in in in in Тиіп 3511 Зіп .26 in 
In in ІП " A7 in 247 in 0.26 in 12W481 
% in ІП ІП ІП 1% in 4 in i In .20 In 
^e In X ІП В in .09 In 2 |n " in .9 In Ё ІП 
Yin 0.53 in 0.77 in 0.08 in 13K477 6 ric ainiess Stee! ain Finis! 
5 in біп .13 in M6 .26in 0.43in 0.09іп 
946 іп .b In D in .13 In » in А in „00 In 
.b In Е ІП .131П М10 0.42 ІП 0.65 ІП 0.08 ІП 12W501 0 
5 in 0.67 in Oin 0.12 in 13K48 4 Li in А in .Uo In 
0.67 In 2 in 0. In 13K482 3 M12 i in д in 00 In МӘНІН ЗЕК 
¥ in in Ш Ш Ш Ш Ш Bolt securing systems 
0.79 ІП 154 ІП 0. 3 ІП 13К486 2 М18 0.77 ІП Е 4 ІП 0. 3 ІП 13К483 3 
Thi 0.92 in .36 in 0. 3 in 13K489 2 A in А ІП АКАШ 
7 in 
: 0,92 in 59m п 1300 | M20 in in in Nord-Lock® Bolt 
iin - Е 5 0084n 154m 013in  13K488 2 _ " 
.1 In Ё in АКАШ 0 in 54 ІП 0. 3 ІП 13К49 2 
‘in ІП Е ІП .221П М24 уш 4 ІП АКИШ Securing Systems 
a DE HS HEFT S98 aks 1 M27 i tori ossi iaka —— 1 - Provides safe locking for bolted joints, even when 
"iin  159in  23in  0.22in  13K502 1 letric 316 Stainless Steel, Plain Finis! exposed to severe vibration and dynamic loads. 
316 Stainless Steel Plain Finish 6.5 mm 0.8 mm 2.2mm 5RUX5 200 ы i i . i i 
5 0130 028in 0.09in SRUWÍ 200 M6 -65mm 135mm 2mm  5RUX7 09 — Features Wedge-locking action; bolt is locked with 
46 .15 in .3 in .09 in Mio 10.7 тт 16.6 тт 2mm  SRUZI 20. the tension created between the 2 washers. Rotation 
Hn — Рт 008 0— RUNS — 200 — SRUWS ^ 200 — — Jjépmm-z1ümm 2mm 3802. 200. ОГ bolt/nut is blocked by wedge effect of cams. 
#8 Arin 0.35 in 0.09 in М12 Omm 254mm 3mm Meets DIN 25201 standards. 
In Ё in .09 In „тт .Ü mm .2 mm 
#10 .21 in .43 in .09 in M18 5mm 34.5 тт 3.2mm Fits Bolt Inside Outside Item Pkg. 
Vain 0.28in 045іп 0.09in  5RUXI 200 M20 А тт 30.7 mm mm Sizes Dia. Dia. Thickness Мо. Qty. 
Ё ІП ІП .4 mm mm .4 mm отт 3.5 mm 
In А in .0ё In 25.3mm 39.0mm 32mm 5UTC2 00 .4 mm отт 9.5 mm 
Vio in .34 In 1 in .Uo In M24 25.3 mm 48.5 mm 3.2mm 5UTC4 50 .4 mm отт 9.5 mm 
| y in D in 00 Іп 28.4 mm 42.0 mm 6.8 mm 5UTDO 50 4mm отт 3.5 mm 
% in 0.41 in 0.83 in 0.09 in 5RUY9 200 M27 28.4 mm 48.5 mm 6.8mm 5UTD2 25 4mm mm 93.5 mm 
^e In .45 In Д in .09 In .2 mm „0 mm .0 mm .4mm отт 9.5 mm 
Yin .93 IN 3 in .09 In M48 49.6 mm 75.0mm 6.8 mm 5U FO .4 mm Отт 9.5 mm 
Е ІП .U In АСА M60 63. mm 90.0 mm 9 mm 5U F6 .4mm отт 9.5 mm 
%e in 0.6 in 0.97 in 0. 3 in 5URY8 00 .| mm О тт mm Steel Delta Protect Finish 
0.6 in 2 in 0. 3 ІП 5URZÜ 00 mm mm mm in In in 
| 0.67 in біп 0.12 іп 5URZ2 00 M80 83.1 mm 5.0 mm 9mm 5UTG6 М in КЕШ y in 
vin 0.67 In 7 ІП 0. 2 ІП 5URZ4 00 Metric EN 1.7 182 Carbon Steel #6 ІП ІП ІП 
| 0.79 in lin 0. 3 in 5UTAO 00 0.26 in 0.43 in 0.07 in 12W444 20 in in ІП 
“in 0.79 In 54 ІП 0. 3 ІП БОТА? 00 M6 0.26 ІП 0.53 ІП 0. ІП 12W445 20 #8 in in in 
0.92 in .36 in 0.13 in 5UTAS 00 .42 In À ІП .1 In in in ІП 
Жіп 0.92 ІП .65 ІП 0. 3 ІП 5UTCO 50 M10 0 42 ІП 0.83 ІП 0. ІП 2W453 0 #10 in ІП ІП 
.1 In Е ІП АКАШ 0 5 in 0.77 ІП 0.1 in 2W455 0 0. 28 in 0 45 in 0.07 in 5RUYO 200 
tin .1 In 9 ІП 0. Зіп 5UTC8 50 M12 in .Q In à In Vin ІП ІП ІП 
; .24 In d in .2/ In Ж in d in A In 4 b in Ё in лш 
lin — 55i —23in 027п 5UTD M18 —077іп 136in 013in 12W464 2 еіп -—Q34in 065п Qin  SRUY 
7A in .35 ІП 9t in 0.27 in 5UTD8 25 M20 0.84 in D in 0. 3 in 2W467 4 35 in K in й in A in 
kin 147in 2.17in  0.27in SUTE1 25 0.84in 1.54іп 0.13in  12W468 2 041in 0.83in 0.1 in 5RUZO 200 
7 їп 59 in 23in 0.27 in 5UTE4 25 M24 0 In 154 ІП 0.13 in 12W47 2 Ae in 0.45 in 0.73 in 0.Tin 5RUZ6 200 
“Tin  182in 276in 027in  5UTEB 1 _ 10i 190i 048in 12W47 2 yi 053i Оп Otin БАМА2 200. 
2in 2. ІП 3.15 in 0.35 in 5UTF2 M27 .12 in .65 ІП 0.26 ІП 12W475 0.53 in біп 0.13 in 5URY7 00 
4 in in in in ii2in 191in 026in  12W476 1 Asin 0.6 in 0.91in 0.13in 5URY9 100 
in .64 In 3 in .39 In M42 “Тіп 248 in 0.26 in 12W484 .b In » in 13 In 
In .11 In а In .99 In Metric Steel Delta Protect Finish 55 in А ІП Qin АСАП 
EN 1.7 182 Carbon Steel M6 .9 mm отт .o mm A in И In A ІП 
ІП if In ГІП .9 mm .9 mm .9 mm 34 in 0.79 in .21 in 0.13 in 5UTA1 00 
#6 10 In ЗІП К in M10 .( mm .b mm .9 mm 5 in E In 13 IN 
0.15 in 0.35 in 0.07 in 2W439 20 0.7 mm 21.0mm 2.5 mm 5RUZ4 200 7 in 0.92 in .36 in 0.13 in 5UTAS 00 
#8 0. 7 In 0.3 In 0.07 In 2W440 20 M12 3.0 mm 9.5 mm 25 mm 5RUZ8 200 И in B ІП D ІП 
АТАШ Ё In А In .0 mm .4 mm .4 mm 1in .1 In f. in 5 ІП 
#10 02 In 0.35 In 0.07 In 2W442 20 M18 9.5 mm 29.0 mm 34 mm 5URZ7 00 .1 In г In .16 In 
0.21 in 0.43 in 0.07 in 2W443 20 9.5 mm 34.5mm 3.4 mm 5URZ9 00 114 in 24 in .85 in 0.13 in 5UTD5 50 
3A in 0.28 ІП 0.45 ІП 0.07 ІП 1211446 20 М20 2 4 mm 30.7 mm 34 mm 5UTA5 00 3 24 ІП 2.3 in 0.26 ІП 5UTD7 25 
0.28 in 0.53 in 0.1 in 12W447 20 21.4 mm 39.0 mm 3.4 mm 5UTA7 00 114 in .35 in 9 ІП 0.26 in 5UTD9 25 
54s in 0.34 In 0.53 in 0. in 12W448 20 M24 .3 mm .0 mm .4 mm f in .3 In. .20 In 
0.34 in 0.65 in 0.1 in 12W449 20 25.3 mm 48.5 mm 4.6 mm 5UTC5 50 4% in in In In 
% in 0. 4 ІП 0 65 in 0 ІП 1211450 20 M27 .4 mm Отт .6 mm in In ІП 
ІП ІП ІП 284 mm 48.5 mm 6.6mm 5UTD3 25 2 |n 
^e In In in in .2 mm mm .b mm 4 n in In ІП 
Yo in ІП ІП ІП mm mm mm in in in In 
К ІП ІП ІП mm mm mm 4 n in In ІП 
9A; in 0.6 in 0.91 in 0. 3 In 12W459 0 M68 71.1 mm 00.0 mm 9.5 mm 5UTG1 21П ? in А ІП » ІП 
^ 06in  i21in 013іп 12440 4 7 M85 88.1 тт 1200mm 95mm 5707 1 Зіл  31iin 433in 0.37іп 


Beveled Flat Washers Washer STAINLESS STEEL LOW CARBON STEEL HARDENED STEEL 


m ‘i Fits Bolt Outside Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Extra-thick "Williams type" flat washers Sies s No. Qty. No. ay. No. aly. 
are machined, not stamped, with a large #10 in | 1JYAS 5 | 5808925 | SRUO 

A in ein | 1ЈҮВТ 5 | 58091 025 | RUS 
chamfer along the outer top edge. Vin Ип | 1/82 5 | 5RU93 25 | 5ВЦ94 
ІП sin | 1JYB3 5 | 58095 25 | ӘНІ 
^in din | iJYB4 5 | SRUS/ 10 | 58098 0 
in in | ЫБ 2 | 58099 10 | 5ВҮ1б 0 
¥ in Ain | 1ЈҮВ6б 2 | 5ВҮїї 10 | SRY 0 
Ain in| 1JYB] 1 | 5RYI3 10 | 5RY14 0 
віп Yin | 1Ү8 1 | 5RYI5 5 | SRYÍ16 
in in | 1Ү88 1 | 5RYI7 1 | SRYi8 
біп ^in| 1/41 1 | 58094 1 | 5НҮ20 
A in йіп! 1/2 1 | SRY21 1 | 5RY 
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Details on page A1. 


Washers 
Fits Bolt Item 
Sizes Outside Dia. No. 
M6 11.0 mm 23NJ96 
M8 15.0 mm 23NJ97 
M20 33.0 mm 23NJ98 
M24 38.0 mm 23NJ99 
External Toothed, Open Perimeter 
15.0 mm 23NJ39 
M10 18.0 mm 23NJ40 
External Tooth Internal Tooth МЕ 205 mm SH 
Internal/External Tooth, Type A 
Internal and External Tooth Lock Washers зел 
34 0.475 in 2DB72 
Fits Bolt Item Pkg. Fits Bolt Item Pkg. #6 0.51 in 2DB74 
Sizes Outside Dia. No. Qty. Sizes _ Outside Dia. No. Qty. #8 0.61 in 2DB76 
Countersunk External Tooth, Type A External Tooth, Type A #10 0.61 in 2DB78 
Steel, Zinc 18-8 Stainless Steel, Plain Vin 0.76 in 2DB80 
#6 0.289 in TONT95 100 #4 0.245 in 23NJ69 50 Ae in 0.9 in 2DB82 
#8 0.322 in TONT96 100 #6 0.305 in 23NJ70 50 36 in 1.13in 22UJ43 
#12 0.421 in TONT98 100 #8 0.365 in 23NJ71 50 Ye in 1.38 in 22UJ44 
VATI 0.454 in TONT99 100 310 0.395 in 23NJ72 50 Internal Tooth 
yis in 0.599 in 19М001 100 Жіп 0.494 in TONP58 50 #4 0.27 in 60766 
36 in 0.765 in 19NUO2 50 Ac in 0.588 in 19МР50 50 #6 0.295 in 6DZC7 
External Tooth % 0.67 іп 23NJ75 50 #8 0.34 in 6DZC8 
#6 0.32 in 6DZC4 100 Yin 0.88 in 23NJ76 10 Yin 0.478 in 60200 
#8 0.381 in 60205 100 316 Stainless Steel, Plain #10 17.57 тт 60769 
External Tooth, Closed Perimeter #3 0.23 in 1EAL1 50 Internal Tooth, Closed Perimeter 
A2 Stainless Steel, Plain #5 0.27 in 19МР66 50 М8.2 — 25DN42 
M5 9.0 mm 29DJ75 50 #8 0.365 In 19NP68 50 M12 20.5 mm 25DN44 
M8 14 mm 29DJ76 50 #10 0.395 in 19NP69 50 Internal Tooth, Heavy Duty Type A 
M10 18.0 mm 6FE71 50 410 Stainless Steel, Plain Steel, Plain 
M16 26.0 mm 6FE75 10 #4 0.245 in 23NK01 ^ 50 36 in T7in 22UH79 
Steel, Zinc Steel, Zinc Steel, Zinc 
M3 6.0mm 25DN34 100 #4 0.26 in 20846 100 Vain 0.5 in 22UJ15 
6.0 mm 29DJ09 100 #6 0.32 in 2DB48 100 Jis in 0.59 in 22UJ16 
M4 8.0 mm 25DN35 100 #8 0.381 ІШ 20850 100 Vin 0.88 in 22UJ18 
8.0 mm 290310 100 #10 0.41 20852 100 іп {Tiin 22UJ19 
9.0 mm 25DN36 100 #12 0. 475] fm 2DB54 100 % in 124in 22UJ20 
M5 10.0 mm 290.704 100 Yin 0.51 in 2DB56 100 Internal Tooth, Open Perimeter 
10.0 mm 29DJ11 100 Ye in 0.61 in 2DB58 100 A2 Stainless Steel, Plain 
M6 11.0 mm 25DN37 100 36 in 0.67 in 22UJ28 50 M2 Б тт 23NJ44 
11.0 mm 290312 100 As in 0.74 in 220329 25 M3 6.0 mm 23NJ62 
M8 14 mm 25DN38 100 Yin 0.88 in 22UJ30 55 M4 8.0 mm 23NJ63 
15.0 mm 29DJ05 100 Ae in 0.96 in 22UJ31 25 M5 10.0 mm 23NJ67 
M12 20.5 mm 29DJ06 50 іп 1.045 іп 220132 10 M6 11.0 mm 23NJ73 
M16 26.0 mm 25DN40 — 25 % in 122in 22UJ33 10 M8 15.0 mm 23NJ74 
External Tooth, Open Perimeter % in 1.38 in 25DM98 5 M10 18.0 mm 23NJ88 
A2 Stainless Steel, Plain Tin 1.59 in 25DM99 5 M12 20.5 mm 22UK24 
M3 6.0 mm 22008 50 External Toothed, Closed Perimeter M14 24.0 mm 23NJ89 
M4 8.0 mm 22UK23 50 A2 Stainless Steel, Plain M16 26.0 mm 22UK25 
M5 10.0 mm 22UK26 50 M3 6.0 mm 23NJ91 50 Steel, Furnace Black 
M6 11.0 mm 22UK27 50 M4 8.0 mm 23NJ04 50 M3 6.0 mm 6FY25 
M16 26.0 mm 6ҒЕ59 10 М5 10.0 mm 23NJ95 50 М4 8.0 mm 6ҒҮ28 
i Bolt Outside Item ni File Bolt Outside 
H izes — Dia. No. ty. izes — Dia. 
Split Lock SAE 1050-1065 Spring I #8 0293 
W h Steel, Zinc-Plated Steel 310  0334in 
as ers #6 0.25 in 6DYU5 100 #12 0.377іп 
" #8 0.293 in — 6DYU6 100 Vain 0.487 in 
mar Е ш ЕЕ 
.377 in s in .68 in 
= Meet DIN 127B standards 2 in 0 187 in 80Ү 100 fen Muri 
^sin 0.583 in ^ in .869 in 
Standard Фіп  0.68in  6DYVi 100 sin 0.965 in 
= Meet ASME B18 standards Silicon Bronze, Plain Win 1.073 in 
#4 0.209in — 1NU87 100 Yin 1.265 іп 
Fits Bolt Outside Item Pkg. Fits Bolt Outside ltem Pkg. #6 0.25 in 1NU88 100 Yin 1459in 
Sizes X Dia. No. Qty. Sizes іа. No. Qty. 48 (0.293 in 290М19 100 lin 1.656іп 
18-8 Stainless Steel, Plain A2 Stainless Steel, Plain 310  0.334in 29020 100 Twin 1.847 іп 
#2 0.1/2in 22421 50 М2 44mm 220045 50 Жіп 0.487іп 250М04 100 lAin 2.036 іп 
#3 04195іп 22022 50 M2.5 5.1mm 220446 50 Hein 0.583in 250М05 100 T¥in 2219in 
#4 0.209in — 23NJ45 50 М2.6 52тт 220456 50 j&in 0.68in 250М06 50 їйїп 2419in 
#5  0236in  22UJ69 50 M3 62mm  22UJ57 50 Win  1.073in  X1NU95 25 2in 2.936 in 
#6 0.25 in 23NJ46 50 M3.5 6.7mm 2200458 50 Yin 1.265іп  1NU96 10 3in  4074in 
78 0.292іп 23NM7 50 M4 76mm  22UJ60 50 Spring Steel, Furnace Black M7  12.8mm 
:10  0.334in  23NJ48 50 M5 92mm 220061 50 М2 4.4 mm 6FB39 100 M12 21.1 mm 
#12  0.377in  23NJ49 50 M6  11.8mm  22UJ72 50 M2.5 5.1 mm 6FB41 100 Mi4 24.1 mm 
Yain  0.487in  23NJ50 50 M8 148mm  22UJ73 50 Steel, Furnace Black M16 27.4 тт 
sin 0.583 іп 23NJ51 50 M10 18.1 тт 220374 50 M3 6.2 mm 6FB45 100 M18 294 тт 
Yin 0.68 in 23NJ52 50 Mi2 211тт  22UK20 25 M3.5 6./тт 6FB47 100 M20  33.6mm 
sin  0.77in 23NJ53 25 Mi4 241mm  22UJ79 25 M4 7.6 mm 6FB49 100 M22 35.9 mm 
Yin  0.869in  23NJ54 10 Mi6 274mm  22UK21 10 M5 9.2 mm 6FB51 100 M24 40.0 mm 
Asin 0.965 іп 22UJ70 10 M18 294mm  22UJ80 10 M6 11.8 тт  6FB53 100 M27 43.0 тт 
in 1.073in  23NJ55 10 M20 33.6 тт  22UK22 5 M8 148mm  6FB55 100 M30 48.2 mm 
Yin  1.265in —23NJ56 5 M22 35.9mm 25DN45 5 M10 18.1 mm 6FB57 100 M36 58.2 mm 
Тіп 1.459in —23NJ57 5 M24 40.0mm 22181 5 Steel, Galvanized M42 68.2 mm 
Ліп  1.656in  22UJ71 5 M Stainless Steel, Plain Ип 0.487in  1JY98 100 Steel, Yellow Zinc 
1% іп 1.847in  19NP80 5 M2 44mm  22UK28 50 Pin 0.583in 1BUK7 100 Ип 0.487 in 
їйїп 2.419in  19NP82 5 M2.5 5.1mm  22UK29 50 %in 0.68 іп 22UJ62 50 sin 0.583 in 
316 Stainless Steel, Plain МЗ 62mm  22UK30 50 win 0.869in  22UJ63 25 Yin 0.68іп 
#2 0.172in 290017 50 М4 7.6mm 220К31 50 Yin 1.073іп  22UJ64 10 Asin —0.77 in 
34 0200іі  23NJ77 50 M5 92mm  22UK32 50 Ип 1.265іп 2200465 10 Yin 0.869 іп 
%6 0.25 іп 23NJ78 50 M6  11.8mm  23NK10 50 Тіп  1.459in 221066 5 As in 0.965 in 
#8 X 0.293in  23NJ79 50 M8 148mm 23МКІ1 50 lin  1.656in  22UJ607 5 Ain 1.073 іп 
#10  0.334in  23NJ80 50 M10 18.1mm 23NK12 50 lVsin 1.847in 220068 5 Yin 1.265 іп 
312 0.377іп 290079 50 M12 21.1mm  23NK13 25 їйїп 2.036in  23NJ3 5 Fin 1.459іп 
Yain 0.487in  23NJ81 50 Mi4 241mm  6FA87 25 1%іп 2219in 29DM95 5 lin  1.656in 
sin 0.583in  23NJ82 50 M16 27.4 тт  22UK33 10 Twin 2419in  19NP26 5 Tin 1.847 in 
% 0.68 іп 23NJ83 50 М18 29.4mm 220К34 10 2in 2.93біп 29DM99 5 Yin 2.036 іп 
Asin 0.77in 23М/84 25 M20 33.6mm  22UK35 5 2%in 3471in 290М01 5 Twin 2419in 
Әіп 0.860іп  23NJ85 10 М24 400mm  6FA95 5 Steel, Plain lin 2.679 in 
Yin 1.073in  23NJ86 10 SAE 1050-1065 ning tec Plain 32 0.172іп 19МР06 100 2in  2.936in 
Min  1.265in ^ 23NJ87 5 sin 0.583 in DYV2 100 #3 0.195 іп 19МР07 100 
Жіп 1.459in 22078 5 lin  1.656in  6DYV3 50 34 X 0.209in 19МР08 100 
Tin  1.656in 1NY79 5 #5 0.236 in 19МР09 100 
1v^in 2.19in 220782 5 #6 0.25in 19МР10 100 


2004 GRAINGER. 


nn 


Find even MORE on Grainger.com? 


Item 


19NP11 
19NP12 
19NP13 
19NP14 
1BUH5 
22UH32 
22UH33 
22UH34 
22UH35 
22UH36 
22UH37 
22UH38 
22UH39 
22UH40 
23NJ33 
22UH41 
22UH42 
19NP18 
22UH43 
25DN10 
22UK04 
22UK05 
22UK06 
22UK07 
22UK08 
25DN11 
22UK09 
25DN12 
25DN13 
25DN15 
25DN16 


2DB26 
2DB28 
22UJ47 
22UJ48 
22UJ49 
22UJ50 
22UJ51 
22UJ52 
22UJ53 
22UJ54 
22UJ55 
19NT85 
19NT87 
29DN04 
22UJ59 


Fits Bolt 
Sizes Outside Dia. 
M5 10.0 mm 
M6 11.0 mm 
M8 15.0 mm 
M10 18.0 mm 
Steel, Plain 


M12 20.5 mm 
Internal Tooth, Type A 
RS plalnless Steel, Plain 


.245 in 
#6 0.275 in 
#8 0.325 in 
#10 0.365 in 
Vain 0.46 in 
Ag in 0.594 in 
Hin 0.67 in 
Yin 0.867 in 
Эв їп 0.957 in 
іп 1.045 іп 
% in 1.22 in 
316 Stainless Steel, Plain 
#4 0.265 in 
#6 0.288 in 
#8 0.336 in 
#10 0.365 in 
Yin 0.46 in 
Js in 0.594 in 
36 in 0.67 in 
Steel, Plain 
Vain 0.5 in 
Js in 0.59 in 
Vin 0.88 in 
іп {Tiin 
РАШ 1.24 іп 
Steel, Zinc 
#2 0.2in 
#4 0.27 in 
#6 0.295 in 
#8 0.34 in 
#10 0.381 in 
#12 041 in 
Yin 0.478 in 
ein 0.61 in 
36 in 0.67 in 
TAs in 0.74 in 


Yin 0.867 in 
Эв in 0.957 in 


іп 1.045 іп 
% in 122in 
75 in 1.364 in 
Tin 1.59 in 


Pkg. Fits Bolt Outside 
Qty. Sizes Dia. 
100 Steel, Zinc 


100 $2 0.172іп 
100 #4 0.209іп 
100 #5 0.236 in 
100 #6 0.25 in 
50 #8 0.293 in 
25 #10 0.334іп 
25 #12 0.377 in 
25 Yain 0.487іп 


10 Misin 0.583 in 
10 %in 0.68 іп 


5 Asin 0.77 in 
5 Yin  0.869in 
5 Фвіп 0.965 in 
5 Yin  1.073in 
5 Yin 1265in 
5 Жіп 1.459іп 
5 lin 1.65біп 
1¥%in 1.847in 
100 Tain 2.036 in 
50 Tin 2.219іп 
50 Twin 2419in 
25 Tin 2.679in 
25 2in 2.936іп 
10 М2 4.4mm 
10 M25 5.1 mm 
10 M2.6 52тт 
5 M3 62mm 
5 M3.5 6.7mm 
2 M4 7.6mm 
2 М5 92mm 
M6 118mm 
100 М7 128mm 
100 M8 14.8 тт 
50 M10 18.1 mm 
25 M12 21.1 mm 
25 М14 24.1 mm 
25 M16 27.4 mm 
10 M18 29.4 тт 
10 M20 33.6mm 
5 M22 35.9 mm 
5 M24 40.0 тт 
5 M30 48.2 тт 
ы M36 58.2 тт 
5 
5 


Кет 
No. 
6FY31 
6FY33 
6FY35 
6FY37 


22UK18 


23NJ58 
23NJ59 
23NJ60 
23NJ61 
19NP60 
19NP61 
23NJ64 
23NJ65 
23NJ66 
19NP62 
23NJ68 


TEAL7 
TEAL8 
1EAL9 
19NP70 
23NJ92 
23NJ93 
22UJ23 


19NP71 
19NP72 
19NP73 
19NP74 
19NP75 


2DB88 
2DB90 
2DB93 
2DB96 
2DB99 
2DE12 
2DE14 
2DE16 
22UJ13 
22UJ14 
191003 
250М95 
19NU04 
T9NU05 
25DM96 
25DM97 


Item 
No. 


19NP20 
19NP22 
19NP23 
2DA81 
2DA83 
2DA85 
2DA87 
2DA89 
2DA91 
22UH80 
22UH81 
22UH82 
22UH83 
22UH84 
22UH85 
22UH86 
22UH87 
22UH88 
23NJ36 
22UH89 
22UH90 
19NP24 
19NP25 
6FB71 
6FB73 
6FB75 
6FB77 
6FB79 
6FB81 
GFB83 
6FB85 
25DN18 
6FB87 
6FB89 
22UK10 
22UK11 
22UK12 
22UK13 
22UK14 
25DN19 
22UK15 
25DN20 
25DN21 
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О GRAINGER.COM Washers 
Split Lock Y 
Light-Duty—Thin helical spring lock washers have a slight reduction in outside 
dimension. 
Heavy-Duty—Load-bearing washers increase elastic properties of the joint High Collar Split Lock Washers 
p 1. for material expansion and contraction maintain tension under Split Lock Washers—Meet Metric Split Lock Washers— 
ynamic 10408. ASME B18.21.1 standards. Meet DIN 7980 standards. 
Extra-Duty—Washers have increased outside dia., thickness, and bearing area Fits E Item Рк Fits mE Item Pkg. 
to absorb exceptionally high torques and retain tension under heavy loads. 1801 Sizes сше Dia. No. Qty. Bolt Sizes Outside Dia. Tiz шү 
Fits Plain Finish | Zinc-Plated Fits А Plain Finish | Zinc-Plated E 0.363 i 22018 20 gin 0363 in Тамтаз 100 
Bolt utside | Item — Pkg. | Item Pkg. Bolt utside | Item  Pkg. | ltem Pkg. T. DE. А D. 
i i i i іп 0,55 іп 220.77 50 % in 0.55 in 22UH70 50 
ШЕЕ No. шу No. Qty. Sizes ра | No. Оро. QY.  NENNEREEEHRNENE 7 in 0.644 in 22UH7i 25 
- А M3 56mm 22UJ37 50 Bin 0.733in  22UH72 25 
#4  0.199in | 1DZU6 100 |1DZX3 100 Extra Duty t T 
! А М4 70mm 22UJ38 50 36 in 0.917in 220973 10 
#5  0222in |1DZU7 100 107Х4 100 £4  0253in |19МР27 100 19NP32 100 М5 ёбтт  22UJ39 50 PA 4130817 22UH74 —10 
#6  0.236in 10708 100 107Х5 100 %in 0.533in 19МР30 100 19NP36 100 M6 9.9 mm 221.40 50 75 in 1291 in 22UH75 5 
#8  0277in | 10209 100 | 102Х6 100 sin 0.619in 19МР31 100 19NP37 100 M8 127mm  22UJ 50 iin 14781п 22UH76 5 
310 022іп 107/1 100 107Х7 100 іп 0.738in |23NJ35 50 | — — M10 16.0mm  22UJ42 50 T7 in i79in  22UH77 5 
#12 0.361in |1DZV2 100 107Х8 100 sin 0.836in |22UH60 25 |22UJ03 25 M12 18.0mm 220К10 25 Tin 2159in 220Н8 5 
Wain 0.483in | 1DZV3 100 107Х9 100 “іп 0.935in |22UH61 25 | — — M Stainless Stoel, Plain — МТ Tnm 220016 20 
zl ! zt ! І 
а шанае с ЕЕ ина om m 
Tin 0.772in | 1DZV6 50 |1DZY3 50 %in 1.3551 1220964 10 2207 10 М8 127mm 250448 50 М20 30.6 тт 251422 10 
2 ee Ain 1,921 M10 16mm 25DN50 50 M24 359mm 250М24 10 
ein 0.867in | 1DZV7 50 |1DZY4 50 Жіп 1.571in |22UH65 5 220/08 5 Steel, Furnace Black M30 Imm 25D0N25 5 
Asin 0.961in | 1DZV8 50 -— = lin 1.794in |22UH66 5 22409 5 M3 5.6 mm 6FE27 100 Steel, Zinc Я 
Yin 1.069in | 107209 25 |1DZY6 25 Vin 2.013 іп |22UH67 5 220310 5 M4 70mm 6FE29 — 100 M4 70mm 25DN26 100 
yin 1.262in |1DZW1 25 |1DZY7 25 1йіп 2222in 22UH68 5 220411 5 M5 8.8 mm 6FE31 100 M5 88mm 25DN27 100 
fin 1455in | 1072102 25 |1DZY8 25 1%їп 2.627in |22UH69 5 221,12 5 МЕ em SESS 00 МЕ 7 тп ТОНЕ 100 
lin 1.64іп |1DZW3 10 |1DZY9 10 [Heavy 7mm mm 
їйїп 1.819іп |10244 10 10774110 іп 0.688in |22UH44 50 |22UH91 50 M10 — 160mm 6FE37 100 МП Тел тт 220150 TD 
Tin 199in |1DZW5 10 10772 10 ‘Asin 0.784in 22UH45 25 22UH92 25 | Steel, Plain М12 80mm 250481 5 
iin 2158іп |10746 10 |1DZz3 10 Ysin 0.879in |22UH46 25 22UH93 25 ғ4 0.173 п 198188 100 М16 244mm 25242 25 
Шаа: ERSTE. #6 0216in  19NT90 100 M20 30.66mm 250М33 10 
Thin 2.325in | — 1077410 еіп 0.975in |22UH47 25 |220Н94 25 #8 0.267in  19NT91 100 
Heavy Duty in 1.087in |22UH48 10 22UH95 10 : 
#2 0.182in| — — |1EAE6 100 іп 1.285in 22UH49 10 22UH96 10 
#4  0.223in |19NP39 100 19NP50 100 іп 1.489in |22UH50 5 (22UH97 5 
#5 0252in| — — M9NP51 100 in  17in |22UH51 5 (22UH98 5 
#6  0.266in |19МР41 100 19NP52 100 1йїп 2.104in |22UH52 5 (22UH99 5 
#8  0.307in 19МР42 100 19NP53 100 1%іп 2.301in |22UH53 5 |22UJ01 5 
#10  0.35in 19МР43 100 19NP54 100 1/іп 2.491in |22UH54 5 221402 5 3 
#12 0.391in 19МР44 100 19NP55 100 ^ 2in 3.144in 22UH37 5 | —  — (% 
Wain 0.489in 19МР45 100 19МР56 100 2%in 3.398in 220Н8 5 | — = IS ey] 
Ye in 0.593in |19МР46 100 19NP57 100 2/іп 3.648in 22UH59 5 | — - » 
%in 0.688in | — — |1EAF7 100 Standard Duty METHIC BLUE 
Asin 0.784in | = ТЕАЕВ 100 Яп 0.738in| — -- |23NJ38 50 ` " 
иш QR] — — ТАН 39 Metric Blue? High Collar 
Split Lock Washers 
Blue coating provides easy metric identification. Meet DIN 7980 standard. 
"Ў Inside Item Pkg. 
2574 Fits Bolt Sizes Dia. Outside Dia. Thickness No. Qty. 
ғ M3 3.5 mm 5.5 mm 1.0 mm 5YMW2 100 
ARMOR COX M4 4.5 mm 6.5 mm 12mm 5YMW3 100 
"n Wo Dm s jm и 0 
(8 - .9 mm .9 mm ./ mm 
M6 6.5 mm 9.5 mm 1.6 mm 5YMW5 100 
Armor Coat? Grade 8 Split Lock Washers Me imm — 35mm — 8mm БУМА 100 
250% stronger than stainless steel. M8 9.0 mm 12.5 mm 2.0mm 5YMWG 100 
— ут ут у 
Inside Item Pkg. отт 5.5 mm .5 MM 5 Т 
Fits Bolt Sizes Dia. Outside Dia. Thickness No. Qty. M12 13.0 mm 20.0 mm 25 тт БҮМХ5 100 
TA in 0.26 in 0.489 in 0.062 in 5DKD3 100 M12 12.5 mm 17.5 mm 25 mm БҮММІ8 100 
Fs in 0.322 in 0.593 in 0.078 in 5DKD4 50 M16 16.5 mm 26.5 mm 3.6 mm БҮМХб 50 
in 0.385 in 0.688 in 0.094 in 5DKD5 50 M16 16.5 mm 23.0 mm 3.5 mm 5YMWO 100 
TAs in 0.45 in 0.784 in 0.109 in 5DKD6 25 M20 21.0 mm 32.5 mm 4.2 mm 5YMX7 50 
Bin 0.512 in 0.879 in 0.125 in 5DKD7 25 M20 210mm 30.0 mm 4.6 mm 5YMXO 50 
36 in 0.641 in 1.087 in 0.156 in 5DKD8 25 M24 25.0 mm 35.0 mm 5.0 mm БҮМХІ 25 
34 in 0.766 in 1.285 in 0.188 in 5DKD9 20 M24 25.0 mm 40.0 mm 4.9 mm 5YMX8 25 
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FASTENERS Scan. Order. Done. ЕШ 


Washers Details on page А1. 
Structural Washers 
Flat—Primarily used for structural bolting. = Metric meet DIN 435 standard 
Commonly used with higher strength fasteners. = Malleable iron meets ASTM A47 standard 
Meet ASTM F436 standard. 


Raised—Large bearing surface provides added 
Square Beveled—Washers are primarily used strength. Meet ASTM A47 standard. 

for structural leveling and shimming applications. 

Hardened steel is commonly used in A325 and A490 

structural bolting applications. 


Fits Item Pkg. Fits Item Pkg. 
Bolt Sizes Thickness Outside Dia. No. ty. Bolt Sizes Thickness Outside Dia. No. Qty. 
Structural Flat Washer Square Beveled Washer 
Steel, Galvanized Malleable Iron, Galvanized 
tin 0.136 to 0.177 in 2in 6ZA30 10 38 in 0.120 to 0.340 in 1^in 2DE60 600 
1% in 0.136 to 0.177 in 2 Vin 67432 10 Эд in 0.190 to 0.440 in 1^in 2DE73 300 
Square 1% in 0.136 to 0.177 in 2 Ain 62A31 10 Malleable Iron, Plain 
Beveled % in 0.122 to 0.177 in 1%e in 6ZA27 50 36 in 0.120 to 0.340 in 1 in 2DE58 600 
3^ in 0.122 to 0.177 in 1 1952 in  6ZA28 25 3A in 0.190 to 0.440 in 1^in 2DE70 300 
Ain 0.136 to 0.177 in 1% in 67429 25 Steel, Zinc 
У in 0.097 to 0.177 in 1 cin 6ZA26 50 M8 4.6 mm 22mm 6GA10 10 
M10 4.6 mm 22 mm 6GA12 10 
M12 6.2 mm 26 mm 6GA14 10 
M16 7.5 mm 32mm 6GA16 10 
M20 9.2 mm 40 mm 6GA18 5 
M22 10 mm 44mm 66А20 5 
Raised Structural Washer 


Malleable Iron, Plain 
Yin 0.136 to 0.177 in 2%in 20Е52 25 


Fits Bolt Outside ltem Pkg. Fits Bolt Outside ltem Pkg. 
For Use With — Size Dia. Thickness Мо. Qty. For Use With — Size Dia. Thickness Мо Qty. 
18-8 Stainless Steel Nylon, Black 
m Ain Жіп  1JY85 1 - #6  437/1000in Vin  4DCR8 20 
о iin Жіп 1JYG6 1 e imd А Я8 51/100in 23/200im 40013 20 
Head Screws #10 Mein “іп 1/07 1 Countersunk £10 23/40in 19/125 in 4DCP9 20 
" Twin іп 1ЈҮНЗ 1 бг #12 609/1000іп 4/2bin 4DCR4 20 
Ші 2іп Yoin  1JYH5 1 Yin 683/1000in 9/50in 4ЕҮАБ 20 
" #6 2%a in sin 1NU82 100 Nylon, Off White 
red Т Я8 ain сіп  1NU83 100 р #6  437/000in Voin 40011 20 
Counteaunk #0 шіл іп —1NUB4 100 с na d #8 51/100in 23/200in 4EYA4 20 
Screws #12 sin 9/34in 1М085 100 бү 340  23/40in 19/125 in 40082 20 
Vin “шіп шіп  1NU86 100 ^ screws #12 609/1000іп 4/25in  4DCR6 20 
АТ Stainless Steel “іп 683/1000in 9/50in 4ЕҮАВ 20 
90? Flat/ M3 10mm 14 тт 6ҒҮ92 10 Steel, Black Oxide Finish 
Oval Head M4 14mm 2%omm_ 6ҒҮ94 10 48 3^ in Vs in 5ТА58 5 
Countersunk M5 16mm 245 тт 6FY96 5 1in Vs in 5TA59 5 
Screws M6 18 тт 330mm 6FY98 5 Ho ein “іп БТА 5 
Low Carhon Steel, Nickel Finish 1 іп 364 in 5ТА61 1 
E Yin сіп  2DE28 100 Bios Thain тіп  5TA63 1 
: #6 "Wein “ші!  2DES0 100 gen? Win — 196in оі! 5ТА64 1 
o ie d #8 "in Vain  2DE32 100 1%іп in  5TA65 1 
Countersunk #10 — Sein іп 20Е94 100 ма 16mm 3mm  5TM8 5 
Screws #12 Үзіп іп  2DE36 100 20mm 3mm  5TM9 5 
Ип біп Sin  2DE38 100 M6 32mm 4mm  51A3 1 
36 in iin vin 2DE40 100 
i Bolt — Outside ет Pkg: is Bolt Outside pu Fko- Я " 
izes Dia. 0. ty. izes Dia. 0. ty. 
18-8 SS, Plain Finish Steel, Galvanized Finish Metric Nonserrated Conical Washers 
Vain 2in 5RU22 1 36 in 2in 5RU23 1 
Fin 2in 5RU25 1 Y in 2 in 5RU26 1 » Meet DIN 6796 
Yin 2in 5RU28 1 3in 26L103 1 A2 STAINLESS 
56 in 2 in 5RU31 1 2in 5RU29 1 STEEL SPRING STEEL 
іп 2 in 5RU34 1 56 in 3 in 26L104 1 ltem Pkg. | Мет Рк. 
7 in 2in 5RU37 1 4 іп 261109 1 Fits Bolt Sizes Outside Dia. Thickness | Мо. Qty. No. Qty. 
^ iin 2in 5RU3S 1 2in 5RU32 1 M3 7mm 0.6 mm 6FY51 — 10 | GFY72 100 
Case Hardened Steel, Black Oxide Finish 34 in 3in 26L106 1 M4 9mm 1mm | 6FY53 25 6FY74 100 
Vain 2in 5RU21 1 4 in 261111 1 М5 11mm 12mm | 6FY55 25 | GFY76 100 
Fin 2in 5RU24 1 2 in 5RU35 1 M6 14 mm 15mm | 6FY57 25 | GFY78 50 
Yo in 2 in 5RU27 1 віп Зіп 261108 1 М8 18 mm 2mm | 6FY59 10 | 6FY80 25 
56 in 2in 5RU30 1 4 in 26L112 1 M10 23 mm 25mm | 6FY61 25 | 6FY82 10 
Ain 2in 5RU33 1 Tin 3in 261110 1 М12 29 mm 3mm 6FY62 10 | GFY84 10 
Zin 2in 5RU36 1 4in 261113 1 М16 39 mm 4mm | 6FY64 5 | 8FY86 1 
iin 2 in 5RU38 1 M20 45 mm 5mm 6FY66 1 бЕҮ88 1 
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GRAINGER.COM Screws 


CAD 


Screw Information 


Machine Thread-Cutting Wood 

General purpose screws are typically Screws cut away and remove the surrounding Form their own internal 
used in noncritical applications. Machine material instead of displacing it. Create a zero- mating thread in wood or 
Screws are most commonly used to clearance fit that resists vibration and prevents other resilient materials. 
fasten metal to metal, and are designed loosening. See page 2102. They create a tight joint, 


but the screws can be 
removed easily without 
damage. See page 2108. 


= Used in harder, less pliable materials 
= Not recommended for applications requiring 
frequent assembly and disassembly 


to be inserted into a prethreaded hole or 
mated with a nut (in which case they may 
be called stove bolts). See page 2098. 


Sheet Metal Self-Tapping Note: Predrilling is . 
Designed for quick entry into sheet metal, Screws displace the surrounding material instead = МЫҢ Кг; 
plastics, wood, fiberglass, aluminum, of removing it. They typically have higher drive and 

plywood, and hard rubber. They tap their strip torque values than thread-cutting screws. 

own internal mating thread when inserted Not recommended for materials that crack under 

into a predrilled or prepunched pilot hole; sustained loads. See page 2105. 

the resulting fit has close to zero clear- = Used in softer materials that can deform 

ance for a strong hold. See page 2105. = For applications requiring frequent 


assembly and disassembly 


2NRZ8 
іту/Вее Leitzke EH 
No. of No. of Head Item 
Pieces Sizes Includes Type Material Brand No. 
Machine Screw, Nut and Washer Assortment 1 
Screws (10) Each: 10-24 x іп, x1 іп, x1 М іп, (8) Each: 10-24 x 1 1⁄2, (6) Each: 10-24 x 2 іп, ; mE 
84 7 Finish Washers (20) Each: #10, Hex Nuts (20) Esch 10-24, Plastic Hanging Pak Oval | Steel Plain S3WR24 
Machine Screws (30) Each: 6-32 x 14 in, (25) Each: 6-32 x % in, 8-32 x 4 in, 10-24 x ^ in, (20) Each: 8-32 x % in, 10-24 x іп, (15) Each: 
1180 29 6-32 x 1 in, 8-32 x 1 in, 10-24 x ^ іп, x3/4 in, x1 іп, 10-32 x 1 in, (12) Each: 1⁄4"-20 x % in, (10) Each: //-20 x 1 in, (6) Each: 4"-20 x 1 Round Steel Zinc Plated —  53WR36 
] ¥ in, (4) Each: 10-24 x 1 ^ in, Hex Nuts (82) Each: 6-32, (75) Each: 8-32, 10-24, (60) Each: 10-32, (35) Each: 14"-20, Flat Washers (88) 
Each: #6, (85) Each: #8, #10, (35) Each: 4 in, Lock Washers (88) Each: #6, (85) Each: #8, #10, (35) Each: % in, and Plastic Hanging Pak 
Machine Screw and Nut Assortment 
Screws (100) Each: 6-32 x % in, x1/2 in, x3/4 in, 8-32 x % in, 4-20 x % in, x3/4 in, x1 in, хі % in, (5) Each: 6-32 x 1 in, 
1711 24 39) Each: 10-24 x % іп, x3/4 in, x1 in, 10-32 х 7 іп, x3/4 in, x1 in, (36) Each: 8-32 х % in, x1 іп, (33) Each: 8-32 x 1 % in, Round Steel Zinc Plated —  53WRO06 
24) Each: 10-24 x 1 ^ in, Nuts (100) Each: 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 14'-20, and Metal Container, Fits Cabinet 4UJ35 
наше бын SEED Each: 10-24 x % in, (10) Each: 10-24 x 1 in, (5) Each: 4-20 x 1 1% 
crews ach: 10-24 x % in, ach: 10-24 x Тіп, (5) Each: %4"-20 x 1 in, x1 Y^ in, ; 
mor шл Pu IB morcm ar Nur БЫШ С emp 
ach: 6-32 x ^ in, ach: 8-32 x V in, x3/4 in, ach: 10-24 x Y^ in, x : 2. 
8 7 in (8) Each: (520 x Y4 in, (6) Each: 77-20 x1 in. Platt Case f Pan Steel Plain 53WR31 
(25) Each: M3-0.50 x 6mm, (20) Each: M3-0.50 x 10mm, M4-0.70 x 6mm, x12mm, (18) Each: M4-0.70 x 
20mm, (13) Each: M4-0.70 x 25mm, (12) Each: M5-0.80 x 10mm, (10) Each: M4-0.70 x 30mm, x40mm, M5- А E 
714 18 — 80x 16mm, (9) Each: M5-0.80 x 20mm, (8) Each: M5-0.80 x 25mm, M6-1.00 x 12mm, (7) Each: M5-0.80 Pan Steel Zinc Plated 53WR25 
x 30mm, M6-1.00 x 16mm, x20mm, (5) Each: M6-1.00 x 25mm, x30mm, Plastic Hanging Pak 
445 16 (40) Each: 6-32 x 7 in, x3/4 in, x1 in, 8-32 x ¥ in, x3/4 in, (35) Each: 8-32 x 1 in, 10-24 x ¥ in, (30) Each: 8-32 x 1 Ve in, 10-24 x Flat Steel Zinc Plated — . B3WR15 
445 16 ліп, x1 in, 20) Each: 10-24 x 1 ^ in, (15) Each: 74"-20 x ^ in, x3/4 in, x1 іп, (19) Each: 1⁄4"-20 x 1 7 in, x2 in, and Plastic Case Round Steel Zinc Plated —  53WR23 
(40) Each: M4-0.70 x 6mm, x10mm, x12mm, x16mm, (15) Each: M4-0.70 x 20mm, x25mm, x30mm, x35mm, x40mm, 
455 24 x45mm, x50mm, (30) Each: M5-0.80 x 10mm, x16mm, x20mm, (10) Each: M5-0.80 x 25mm, x30mm, M6-1.00 x Pan Steel Zinc Plated — . 83WR02 


12mm, x16mm, x20mm, x25mm, x30mm, x35mm, x40mm, x50mm, and Metal Container, Fits Cabinet 4UJ35 
Multi-Machine, Tapping Screw, and Washer Assortment 

Oval Sheet Metal Screws (10) Each: #6 x % in, x1 in, #8 x % in, (8) Each: #8 x 1 in, x1 % in, #10 x 1 in, (6) Each: #10 x 

1 Y2 іп, (5) Each: #12 x 1 іп, Pan Sheet Metal Screws (10) Each: #6 x 34 in, #8 x % in, (8) Each: #8 x 1 1⁄4 in, £10 x 1 
259 32 in, (5) Each: #10 x 1 % in, Oval Machine Screws (0) Each: 10-24 x 34 іп, 10-24 x 1 іп, 14'-20 x 34 іп, x1 in, x1 % in, (3) Pan Steel Plain —  53WR34 

Each: 10-24 x 1 1⁄2 in, Round Machine Screws (4) Each: 10-24 x % in, x1 in, (3) Each: 4-20 x 34 in, 14"-20 x 1 in, (2) + 

Each: //-20х1 V^ in, Hex Nuts (20) Each: 10-24, (15) Each: 4'-20, Flat Washers (15) Each: #10, (8) Each: Жіп, Lock 

Washers (15) Each: #10, (12) Each: % in, Finish Washers (12) Each: % in, (10) Each: #10, and Plastic Hanging Pak 
Self-Drilting Sore ain ences Oven h: 10-16 x 34 іп, (30) Each: 8-18 x 1⁄2 in, x3/4 in, x1 in, 10-16 x % in, (20) Each: 10-16 x Тіп, 12-14 x 4 i H 

elf-Drilling Screws ach: 10-16 x % in, ach: 8-18 x ¥ in, x3/4 in, x1 іп, 10-16 x 7% in, ach: 10-16 x 1 in, 12-14 x % in, lex А _ 

295 1g xi in, ү x % in, x1 in, Self-Drilling Screws with Neoprene Washer (20) Each: 12-14 x % in, (15) Ж V4'-14 x 1 in, and Plastic Case Washer Steel Zinc Plated 53WR12 
Self-Drilling Screw Assortment 

Self-Drilling Screws (24) Each: #6 x 1⁄2 in, #8 x 7 in, (20) Each: #8 x % in, (15) Each: #6 x % in, #10 x 3⁄4 in, x5/8 in, 


199 15 x1/2 in, (12) Each: #10 x 1 in, (10) Each: #8 x 1 in, #12 x 3⁄4 in, x1 in, (8) Each: #12 x 1 1⁄4 in, #14 x % in, (6) Each: TUER Steel Zinc Plated — . 83WR37 
#14 x 1 in, (4) Each: #14 x 1 Уы, Magnetic Drivers (1) Each: % іп, % in, % in, Plastic Hanging Pak 
Flat Head (10) Each: 10-24 x 1 Жіп, x1 "в in, 12-24 x 2 in, Pan Head (40) Each: 8-18 x % іп, (30) Each: 6-20 А un 
м0 1з yo ху? Baxin xin, x vem, леу 5/8 in. x3/4 in, x1 in, Plastic Container Flat, Pan Steel Zinc Plated S3WR22 
(100) Each: #6 x ^ in, #8 x % in, x3/4 in, хі іп, x1 М in, x1 7 in, #10 x 1^ in, x3/4 in, x1 in, x1 Yin, x1 2 in, £12 x % in, x1 in, Hex ; "m 
1,825 20 жп Winx % in, x1 in, хі Жіп, (50) Each: 26 x % in, x1 in, (25) £12 x 1 гіп, Metal Container, Fits Cabinet 4UJ35 Washer Steel Zinc Plated 53WR14 
Sheet Metal Screws and Plastic Anchors Assortment 
Hex Head Screws (70) Each: #8x3/4 in, Pan Head Screws (50) Each: #4x3/8 in, #6x1/2 in, #10x3/4 in, (40) Each: #8x5/8 in, (20) А Itw Bee 
365. 11 cach Hod in АЛАН АТАҒАНДЫ (20) Each: 34 in, (15) Each: 7% in, (10) Each: 1 in, and Plastic Hanging Pak Pan Steel Zinc Plated | eitzke  2NRZ8 
Tapping Screw and Washer Assortment 
76 Screws (8) Each: #8 x 1 ўй in, #10 x 1 % in, (10) Each: #8 x % in, x1 in, #10 x 1 in, Washers (15) Each: #8, #10, Plastic Hanging Pak Oval Steel Plain — _ 531/817 
Tapping Screw Assortment 
(15) Each: #6 x 34 іп, #8 x 7 іп, (12) Each: #8 x 1 in, #10 x % іп, (10) Each: #8 x i = 
82 7 in, #10°x 1 in, (8) Each: #10 x1 1 in, Plastic Hanging Pak Pan Steel Plain 53WR21 
94 & (05) Each: #8 x Y^ in, (20) Each: #8 x 34 in, (15) Each: #8 x 1 in, (12) Each: #8 x 1 Pan Steel Zinc Plated -- 5З\/В10 


Vo in, #10 x 1 in, (10) Each: #10 x 1 Жіп, Plastic Hanging Рак 
29 Each: #8 x 1⁄2 in, (50) Each: #10 х ¥ in, (45) Each: #8 х % in, (40) Each: #6 x Y^ in, (35) Each: #6 x 1 in, #8 x 1 іп, #10 x % in, 
30) Each: #6 x 3^ in, #8 x 1 V in, #10 x 1 in, (25) Each: #8 x 1 ^ in, £12 x 34 іп, (20) Each: #10 x 1 % in, (15) Each: #10 x 1 ^ Pan Steel Zinc Plated —  53WR30 
in, (15) Each: #14 x % in, (14) Each: #12 x 1 in, x1 72 in, (12) Each: #14 x 1 in, (10) Each: #14 x 1 ¥% in, Plastic Hanging Pak 
Oval Head (35) Each: #6 x Vb in, (30) Each: #6 x 3 in, #8 x 7 in, (25) Fach: #8 x % in, (20) Each: #6 x 1 in, #8 x 1 in, #10 
х 3⁄4 in, (15) Each: #8 x 1% in, x1 Ve in, #10 x 1 in, (12) Each: #10 x 1 іп, (10) Each: #10 x 1% in, Pan Head (100) Each: ; 
өт 24 Жуу i #10 x YA in, (85) Each: £6 x 72, (90) аа) Баст охи Т (25) Each: #8 x % in, (20) Each: 0) in, #8 Oval, Pan — Steel Plain —  S8WRi8 
x 1 in, #10 x % in, (15) Each: #8 x 1 V» in, #10 x 1 in, (10) Each: #10 x 1 7 in, Metal Container, Fits Cabinet 4UJ35 


(100) Each: #6 x іп, x1/2 in, x5/8 in, x3/4 in, x1 in, #8 x 7 in, x5/8 in, x3/4 in, x1 in, x1 % in, x1 % in, #10 x % in, i _ 
2000 20 дї, x1 in, x1 VA in, x1 ¥ in, x2 in, #12 x% in, x1 in, x1 Y2 in, and Metal Container, Fits Cabinet 4UJ35 Pan — Steel Zinc Plated SUMAR 
Wood Screw Assortment 
122 6 (30) Each: #6 x 3⁄4 in, (25) Each: #6 x 1 in, (20) Each: #6 x 1 1⁄2 in, #8 x 1, (15) Each: #8 x 1 1⁄4 in, (12) Each: 28 x 1 7 in, Plastic Hanging Pak — Flat — Steel Zinc Plated — 59МН29 
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FASTENERS Scan. Order. Done. eT 
Screws Details on page A1. 


Round Head Machine Screws 


- Tett О аи gives a decorative appearance. Meet 


Phillips Drive Combination Drive 


Note: Additional sizes, materials, and slotted drive are available on Grainger.com®. 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length Огіме Type  Material* No. Qty. Length Drive Type  Material* No. Qty. Length Drive Type  Material* No. Qty. 
2-56 Thread Size Phillips 18-8 SS 2BB37 100 Phillips 18-8 SS 2BB73 100 
үлі Phillips Stee 2EB15 100 ж Phillips Steel 2EB72 100 1" Phillips Stee 2EE25 100 
yg Phillips Stee 2EB16 100 Combo Steel 1MY80 100 Combo Stee 1NA28 100 
үйі Phillips Stee 2EB18 100 Phillips 18-8 SS 2BB39 100 A Phillips 18-8 SS 2BB75 100 
yr Phillips Stee 2EB20 100 yg Phillips Steel 2EB73 100 ig Phillips Stee 2EE27 100 
4-40 Thread Size Combo Steel 1MY81 100 10" Phillips Stee 2EE29 100 
Ve" Phillips Stee 2EB24 100 Phillips 18-8 SS 2BB41 100 d Combo Stee 1NA30 100 
Phillips 18-8 SS 2BB11 100 ys" Phillips Steel 2EB75 100 1%" Phillips Stee 2EE31 100 
V Phillips Stee 2EB26 100 Combo Steel 1MY82 100 3 Combo Stee 1NA35 100 
Combo Stee! 1MY47 100 Ww Phillips Steel 2EB77 100 12-24 Thread Size 
PE Phillips 18-8 SS 2BB13 100 Combo Steel 1MY83 100 y Phil ips Stee 2EE35 100 
Phillips Stee 2EB28 100 Phillips 18-8 55 2BB43 100 Combo Stee 1NA38 100 
Phillips 18-8 SS 2BB15 100 T Phillips Steel 2EB79 100 у" Phil ips Stee 2EE37 100 
ж Phillips Stee 2EB30 100 Combo Steel 1MY84 100 B Combo Stee 1NA39 100 
Combo Stee 1MY48 100 Phillips 18-8 SS 2BB45 100 m Phil ips Stee 2EE39 100 
ж Phillips Stee 2EB32 100 Ту" Phillips Steel 2ЕВ81 100 Combo Stee 1МА40 100 
: Combo Stee 1MY49 100 Combo Steel 1MY85 100 m Phi ips Stee 2EE40 100 
% Phillips Stee 2EB34 100 Phillips 18-8 SS 2BB47 100 4 Combo Stee 1TNAM1 100 
m Phil ips Stee 2EB35 100 1w Phillips Steel 2EB83 100 T Phil ips Stee 2EE43 100 
3 Combo Stee 1MY51 100 Combo Steel 1MY86 100 Combo Stee TNA42 100 
ж Phil ips Stee 2EB37 100 1947 Phillips 18-8 SS 2WA26 100 Ти" Combo Stee 1NA43 100 
Combo Stee! 1МҮ52 100 Combo Steel 1MY87 100 "m Phillips Stee 2EE46 100 
" Phil ips Stee 2EB39 100 Phillips 18-8 SS 2WA27 100 2 Combo Stee 1NA44 100 
Combo Stee 1МҮ53 100 2t Phillips Stee 2EB85 100 » Phillips Stee 2EE48 100 
m Phi ips Stee 2EB41 100 Combo Steel 1MY88 100 Combo Stee 1NA45 100 
Combo Stee 1MY54 100 27 Combo Steel 1МҮ89 100 27" Combo Stee 1NA46 100 
TE Combo Stee 1MY55 100 2%" Combo Steel 1МҮ90 100 3 Combo Stee 1NA47 100 
5-40 Thread Size 3 Combo Steel 1MY91 100 34-20 Thread Size 
VA Combo Stee 1MY56 100 10-24 Thread Size VA Combo Stee 1NA48 100 
m Phillips Stee 2EB43 100 Ww Phillips Steel 2EB87 100 ж Phillips Stee 2EE50 100 
Combo Stee! 1МҮ57 100 Combo Steel 1MY94 100 у" Phillips 18-8 SS 31JV03 50 
ж Phillips Stee 2EB45 100 Phillips 18-8 SS 2BB49 100 Phillips Stee 2ЕЕ52 100 
Combo Stee 1MY58 100 38 Phillips Steel 2EB89 100 Phillips 18-8 SS 31JV04 50 
EA Combo Stee 1MY59 100 Combo Steel 1MY95 100 ж Phillips Stee 2EE54 100 
1" Combo Stee 1MY60 100 he Phillips 18-8 SS 2BB51 100 Combo Stee 1NA51 100 
Th Combo Stee 1MY61 100 Phillips 18-8 SS 2BB53 100 Phillips 18-8 SS 31JV05 50 
TA Combo Stee 1MY62 100 ж Phillips Steel 2EB91 100 ya" Phillips Stee 2EE56 100 
6-32 Thread Size Combo Steel 1MY96 100 Combo Stee 1NA52 100 
Phillips 18-8 SS 2BB17 100 Phillips 18-8 SS 2BB55 100 Ж Phillips Stee 2ЕЕ58 100 
2 Phil ips Stee 2EB47 100 yg Phillips Steel 2EB92 100 T Phillips 18-8 SS 3AWE8 50 
Combo Stee 1MY63 100 Combo Steel 1MY97 100 Phillips Stee 2ЕЕ60 100 
Se Phillips 18-8 SS 2BB19 100 Phillips 18-8 S8 2BB57 100 Phillips 18-8 55 2BB84 50 
Phillips Stee 2ЕВ49 100 y" Phillips Stee 2EB94 100 1%" Phillips Stee 2ЕЕ61 100 
Phillips 18-8 SS 2BB21 100 Combo Steel 1MY98 100 Combo Stee 1NA54 100 
%' Phillips Stee 2EB51 100 Ж Combo Steel 1MY99 100 Phillips 18-8 SS 2BB86 50 
Combo Stee 1MY64 100 Phillips 18-8 SS 2BB59 100 1%" Phil ips Stee 2EE65 100 
Phillips 18-8 SS 2BB23 100 T Phillips Stee 2EB96 100 Combo Stee 1NA55 100 
we Phil ips Stee 2EB53 100 Combo Steel 1NA10 100 134 Phil ips Stee 2EE68 100 
Combo Stee 1MY65 100 Phillips 18-8 58 2BB61 100 2 Combo Stee 1NA56 100 
Phillips 18-8 SS 2BB25 100 Ту" Phillips Steel 2EB98 100 Phillips 18-8 SS 31JV06 50 
%' Phillips Stee 2EB54 100 Combo Steel 1NA11 100 2" Phillips Stee 2EE71 100 
Combo Stee! 1MY66 100 Phillips 18-8 SS 2BB63 100 Combo Stee 1NA57 100 
Phillips 18-8 SS 2BB27 100 1%" Phillips Steel 2ЕЕ10 100 2W" Combo Stee 1NA58 100 
ya" Phillips Stee 2EB56 100 Combo Steel 1NA12 100 "m Phillips Stee 2EE73 100 
Combo Stee 1MY67 100 Phillips 18-8 SS 2WA28 100 2 Combo Stee 1NA59 100 
Ж Combo Stee 1MY68 100 1% Phillips Steel 2EE12 100 234" Phillips Stee 2EE77 100 
Phillips 18-8 SS 2BB29 100 Combo Steel 1NA13 100 * Combo Stee 1NA60 100 
T Phillips Stee 2EB58 100 Phillips 18-8 55 31KJ29 50 3 Combo Stee 1NA61 100 
Combo Stee 1MY69 100 ж Phillips Steel 2EE14 100 56-18 Thread Size 
an Phillips Stee 2EB60 100 Combo Steel 1МА14 100 үйі Combo Stee 1NA67 100 
Combo Steel 1MY70 100 27 Combo Steel 1NA15 100 y Combo Stee 1NA68 100 
Phillips 18-8 SS 2WA25 100 20" Combo Steel 1NA16 100 T Phillips Stee 2EE80 100 
1%" Phillips Stee 2EB62 100 3" Combo Steel 1NA17 100 Combo Stee 1МА69 100 
Combo Stee 1MY71 100 3v Combo Steel 1NA18 100 ти" Combo Stee 1NA70 100 
194 Phillips Stee 2EB64 100 10-32 Thread Size qw Phillips Stee 2EE83 100 
Combo Stee 1MY72 100 Ww Combo Steel 1NA22 100 Combo Stee 1NA71 100 
Е Combo Stee 1MY73 100 Phillips 18-8 SS 2BB65 100 2 Combo Stee 1NA72 100 
2%" Combo Stee 1MY74 100 ж Phillips Steel 2EE16 100 2%" Combo Stee 1NA73 100 
E Combo Stee 1MY75 100 Combo Steel 1NA23 100 3 Combo Stee 1NA74 100 
8-32 Thread Size Phillips 18-8 58 2BB67 100 38-16 Thread Size 
Phillips 18-8 SS 2BB31 100 ж Phillips Steel 2EE18 100 y Combo Stee 1NA79 100 
ж Phillips Stee 2EB66 100 Combo Steel 1NA24 100 T Combo Stee 1NA80 100 
Combo Stee 1МҮ77 100 Phillips 18-8 SS 2BB69 100 16 Combo Stee 1NA81 100 
Phillips 18-8 SS 2BB33 100 9g Phillips Steel 2EE20 100 2" Combo Stee 1NA82 100 
Je" Phil ips Stee 2EB68 100 Combo Steel 1NA25 100 3 Combo Steel 1NA83 50 
Combo Stee 1МҮ78 100 Phillips 18-8 SS 2BB71 100 
Phillips 18-8 SS 2BB35 100 ya" Phillips Steel 2EE22 100 
y Phillips Stee 2EB70 100 Combo Steel 1NA26 100 
Combo Stee 1MY79 100 V Phillips Steel 2EE23 100 
* Steel screws are zinc-plated. 
Military Specification Pan-Head Machine Screws 
= 300 series stainless steel 
Crossed recessed Phillips drive. Meet MIL-C-13924 class 4 standard. 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. 
2-56 Thread Size 4-40 Thread Size 6-32 Thread Size 8-32 Thread Size 10-32 Thread Size 
Phillips Drive Ys in 5GLZ5 50 Vs in 5GMA2 50 Asin 56МС1 50 Yin 5GMDO 50 36 in 5GMD8 50 
Yin 56176 50 Yin 56МА4 50 Vain 56М02 50 ¥%in 56М02 50 Asin 56М09 50 
“ein 5GLZ7 50 “ein 56МА5 50 Hein — 5GMC3 50 Yin 5GMD3 50 win 5GMEO 50 
ЭӘіп 560178 50 Ain 56МАб 50 rin 56М04 50 Ain 56МІ4 50 Ain SGMET 50 
Yo in 5GLZ9 50 Yo in 5GMA7 50 іп 5GMC5 50 % in 5GMD5 50 % in 5GME2 50 
% in 5GMAO 50 56 in 5GMA8 50 % in 5GMC6 50 Tin 5GMD7 50 %in 5GME3 50 
y in 5GMA9 50 Y in 5GMC7 50 {in 5GME4 50 
{in 56MCO 50 1in 5GMC9 50 
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a : 
< Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM Screws 
TT "mm in РАШ 
Рап Head Machine Screws (IW 3 Philips КЁ, мир 
= Phillips drive Meet ASME B18.6.3 standard. 
Note: Additional sizes, materials, and slotted drive are available on Grainger.com®. H H 
= a vg, | Metric Pan Head Machine Screws 
#040 Thread Sie) #892 Thread Sue 01080 Thea Se” | = Phillips drive Meet DIN 7985 standard. 
he it 55 12810 1 T: E TN 19 ae gis Ms 19 Note: Additional sizes, materials, and slotted drive are available on Grainger.com®. 
3 — 18888 17813 100 ye 18855 17871 100 т Steel 1MU43 100 TUB TTE 
Wr 18855 17814 100 ^ y. Stel  1MU23 100 ° 718855 1717100 | бозе ‘Thread Size" y. engi ке ат. 
HS a Ri 1858 10. ee | amm Seol ШЕП ПШ 16mm -AES— ЫИ; — 50 
8 а 16 Ж. а 
Уе 18-855 188 100 „ Stel  1MU24 100 5 18855 4703 100 | mm Steel ЖЕП 100 ag eee RES — T0 
И' 18-856 12814 100 2 718-855 17874 100 y, — Stee 1MU46 100 5 mm © eo BGE 0 mm A248 BAET22 — 100 
77 18-855 17820 100 ^ ,. — Stee 1MU25 100 * 718-855 12Е24 100 2:040 Sh 45 20 0—16 E 
32-56 Thread Size 8 718-856 17876 100 7” 18-856 17Е25 100 Б тп сава 55 50 mm © БЕТ б 
Ww 16855 12821 100 ус Stel 1MU26 100 у Stel 1МШ47 100 | 3mm -А CENE ro - 100 
Vi 18-856 12822 100 /' -48-855 172877 100 18-855: 17Е26 100 RE ае 25 mm А МРТ ІШ 
Vè 18885 12823 100 7€ 18-858 17878 100 147 18855 1228 100 | атт 2 ына 190 ro oe 100 
Vw 18858 12824 100 у Stel  1MU28 100 уд Stel  1MU49 100 ee ВОЫН 100 зотт E м] 
%' 18-856 17825 100 18-855 17870 100 2 18855 12880 100 | 5mm X MER — 190 ro - ІЛ 
Js 18-856 12820 100 qyp Stel  1MU29 100 1; 18855 1264 100 E 3mm А МРТ too 
Yr 18856 17807 100 7 18855 12881 100 2 18855 МЕ2 100 | 6mm Sio Pee р P -12 
Е БЕШЕ = ЕФЕ Е uc ШО шт A Е = 
н : Steel 6GE20 — 100. 45mm Steel  6GE76 100 
7y 18-856 12831 100 1,2  Sted  1MU31 100 32-24 Thread Size 
T 1885$ 1832 100 1% 18855 1834 100 2 18855 ТАЗУ 100 | 10mm—aeos SHOE ІЛ. SüOmm Steef  6GE77 ІШ 
#4-40 Thread Size „о Stel  1MU32 100 34  18-8SS 17Е30 100 
W 18856 1833 00 2 18855 188 100 10 18-855 1240 100 | 12тт-4255- МЕНЕ 100 Omm Steel BSETP | 25 
y . Stel  1ME93 100 2/47 18-856 17886 100  14"20 Thread Size 
yu e A18- Timm A2SS 38EA23 100 80mm Steel 6GE81 10 
1888S 12834 100 257 18885 2887 100 yp _ Steel 1MUSS 100 DTE M EUN 
: eel 1ME94 100 2% 18-8 31KH69 100 18-8 31JU88 50 | 16mm i 
У 18855 185 100 3 18-855 1889 50 „ Steel  1MU56 100 | -symp 855— ЁС 6mm ear E ІП 
ж в вес eee ШШ - a m = 
ж ee ы - 8 a 4mm A2SS 660894 100 8mm -Stel 6GE83 100 
18-8SS 17837 100 . . Sted  1MU33 100 . біве|  MU57 100 
йб 18-858 178388 100 7” 718-855 17801 100 A 18-856 31JU9T 50 5mm JESUS O omn A ЪТ a 
E m m оше m m SONIS NM xm ‘Steel — BERE — 100 
5 18855  1ZB4i 1002) Steel  1MU35 100 18-8SS  31JU93 50 Б — fares 100. 12тт-% М8 5 
Xy 18-856 12843 100 8 186855 178944 100, Stel  1MU59 100 | 8mm ee 
24 c B4 ти Steel 6GE20 100: 4mm Steel  6GE86 100 
Wr 18855 17844 100 „ бей  1MU36 100 18-856 1ZE48 50 wie, BGE —100 SE 1: ___100 
Жа акы ге е їр | ют СШЩ БИЕ шш m 
WA 16859 ТЫТ ООО 7 8855 — 17897 — 100 LA 18-855 17680 50 | 12mm A ЫНЫ ІП” Wmm Stee ЖЕ 100 
TZ 18-855 1Ж@ 100 y Steel — MUSS 100 > Stel IMUT 100 | pmm ӨМ ІН” 20 mm “AE Юй 325 
46-32 Thread Size 18-856 17808 100 27; 18-856 1752 50 ЕЗ ЛЕ ШІ Y БЕРІ 2 
Ye 18458 1з 100 qyp Sed  1MUS T0 27 188455 11 9 | 16mm -Stee ger) — 3100 КООШ Soret — 100 
д eel 1МШ12 100 18-8 17899 100 2 18-8 17Е54 — 25 25 mm 
se Stel MUS 100 1% 18855 1710 100 "18 Thread Size 20 mm -1255 STO 100 ее, БЕР 100 
18-855 17854 100 „о бе 1М040100 9% 18-855 ЗАМЕТ 25 ee 30 mm 
7e 18-856 17855 100 2 18-855 31КЈ28 50 T. 18885 3AWFS 25 | 25mm -4259- ЗВЕА25 100 " Steel BEEN 100 
y __ 918 1MU14 100 27 18-856 1714 50 iW' 18-856 31005 25 30 RS ШЕ GGE3S — 100 mm ALES ТИ — 50 
? -18-855 17856 100 Ti 18-855  31JU96 25 LLL A 40 mm 
se Әеі  1MU1S 100 718855 ЗАМҒФ 10 | ШИИБНҮН ee 9 
€ 718-856 17858 100 38-16 Thread Size mm се 60 mm 
am -o om "- ПЕ ШШ атт -Sue m am шешш m mm 
1 э 318: 
7h 18-856 12860 100 3 18-856 31JU98 10 | 5mm -4255 54105 100 80mm Steel 5688 — 5 
Steel 6GE38 100 M6-1.00mm Thread Size 
р Steel 1MU17 100 * Steel screws are zinc-plated. Т 
1 i A2SS 54ҒТ06 100 6mm Steel 6004 50 
18-855 17861 100 6mm -g 6GE39 — 100 A2SS 54FT36 50 
we — Steel  TMUTS 100 1258 — 8AFTOT — 100 8mm - 6GU10 — 100 
m 18855 1893 100 8mm -Steel — 6GE40 100 ADSS 54FT3T 75 
14° 3! A2 SS 54FT08 {00 10mm A455 6GB21 25 
18-855 17869 100 10 тт -% 6GE41 — 100 $ 6GUii — 100 
Tw 18855 717868 100 1258” 8AFTOS — 100 A2 SS — BAFT38 — 50 
я Steel 1MU20 100 12mm 
2 i Steel 6GE42 100: 12mm A4SS 66822 25 
18-8 55. ЧЫТ 700 A2S5 54ЕТІП 100 5 6GU12 100 
2%" 18-866 17868 100 16тт ee 
Reet E ЕЕЕ 
mm ее! 
i 1255 ИЕНІ 100. 16mm A455  66B23 25 
М... am MS X asi mS » 
H mm ee 4 mm ее 5 
Head Machine Screws 25mm A2SS Б4ҒТІ2 — 100 A2 SS —SAFTAU — 50 
: к — Steel 668 100 20тт А455 66824 25 
= 18-8 Stainless Steel = 82° head angle = Phillips drive 30 mm а 55 sanmig 100 ee 56016 100 
6СЕД9 — 100 22 66017 — 25 
Meet ANSI/ASME B18.6.3 standard. 35 сс BAFTi4 100 25 mm iss БАЁТ41 50 
Note: Additional sizes, materials, and slotted drive are available on бгаїпдег.сот®. in “Steel 6GE50 100 T Steel — 66018 100 
: , : дегсоте. domm A288 5415 100 gomm A295 БАЕТ42 25 
Pkg. Pkg. Pkg. Steel 6GES1 100 Steel 6GU19 — 100 
Length Item No. Qty. Length Item No. Qty. Length Item No. Qty. 45mm Steel 6GE52 100 35 mm A2SS 54ҒТАЗ 25 
46-32 Thread Size #10-24 Thread Size Y4"-20 Thread Size 50mm  Stee 6GE53 25 Steel 6GU20 100 
Vain 2BB88 100 віп ^ in .5-0.60mm Thread Size mm 
Ki 2BE38 100 Yi 31JV44 50 M3.5-0.60mm Thread Si 40mm 1255 54ҒТ447 25 
¥% in 2BB90 100 Y in 2BE40 100 % іп 31JV45 50 5mm  Stee 6GE54 100 50mm  Stee 6GU23 50 
Thin 2BB92 100 іп — 2BEA2 100 Xin — 31]V46 50 8mm Steel  6GE56 їй 60mm Steel 66024 25 
ш Бш БЕ Е ЕЕ БЕБЕ ЕЕ БЕ Е Е 2- Е Е 
4 in 2BB96 100 in 4 in mm ee mm ее 
Tin 2BB98 100 TYiin — 2ВЕ48 100 Tin 2BE87 50 16mm Steel 6GE59 100: 80mm Steel 66027 5 
Thin 2BE10 100 {in 2BE50 100 Tin 2BE89 50 30mm Steel 6GE62 25 Mé-1.25mm Thread Size 
2in 2BE12 100 Tin 2ВЕ52 100 2in 2BEO1 50 M4-0.7mm Thread Size iümm Steel _ 6GU28 10 
38:32 Thread Size 2 in 2BE55 50 25i 2BE9S 25 5mm SS 546 100 6mm Steel  88U30 50 
шы EE ш MER жж ш 
в in БЕ 100 in Ag read Size 7 ee 5 
hin 2BE18 100 #10-32 Thread Size Twin 28013 25 6mm -stel — egEo4 100 25mm A2SS 54ҒГ46 10 
yin 2BE20 100 Win 2BE59 100 Тіп — 31JV47 25 amm 24256 —SAFTi8 — 100 zomm A255 38ЕАЗТ 50 
іп 2ВЕ22 100 ein 2ВЕ61 100 iin — 3AWP6 25 Steel  6GE05 100 Steel 6GU33 10 
іп 2ВЕ24 100 % in 2BE63 100 2 in 2В015 10 то A288 Ыз 100 40mm Steel 66035 10 
Tin 2BE26 100 Xin 2BE65 100 ут 28018 10 Steel 6GE66 — 100 80mm Stel 66094: 1 
їйїп 2BE28 100 Tin 2BE67 100 3in 2BU22 10 to mm A2SS 54ҒГ 20 100  -M10-1.50mm Thread Size 
Tin 2BE30 100 TYiin — 2BE69 100 Steel 6GE67_ 100. 16mm Steel 66400 5 
Тіп 2BE32 100 twin” 2BE71 100 Timm Steel 6GE68 100. 20mm Steel 661 5 
2in 2BE34 100 2in 2BE73 100 35mm Steel 664 5 
21^in 2BE36 100 Fin 2BE75 50 40mm Steel 60045: 1 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2099 


FASTENERS 
Screws 


Pan Head Machine 
Screws with Washer 


Meet ASME/ANSI B18.13 standards. 


Note: Additional sizes, materials, and slotted 
drive are available on Grainger.com®. 


Item Pkg. 
Length Material No. Qty. 
Dual Action Spring, Phillips Drive 
34-40 Thread 


Уд" 18-8 55 1KAE6 25 
38 18-8 SS 1KAE8 25 
Ae 18-8 SS 1KAE9 25 
316-32 Thread 
Уд" Stee 1PWV7 100 
38 Stee 1PWV9 100 
y 18-8 SS 1PWT9 25 
Stee 1PWX2 100 
y Stee 1PWX4 100 
48-32 Thread 
%' 18-8 SS 1PWU4 25 
Stee 1PWX7 100 
TAs" 18-8 SS 1PWUG 25 
у" 18-8 55 1PWU8 25 
Stee 1PWX8 100 
y Stee TPWX9 50 
E Stee 1PWY2 50 
#10-32 Thread 
yw 18-8 SS 1PWV3 25 
External Tooth, Hex Drive 
#6-32 Thread 
VA Stee 1PWY4 100 
38 Stee 1PWY6 100 
y Stee 1PWY7 100 
38-32 Thread 
Ері Stee 1PWY8 100 
y Stee 1PWY9 100 
#10-24 Thread 
x Stee 1PWZ1 100 
y Stee TPWZ2 100 
#10-32 Thread 
38 Stee 1PWZ3 100 
V Stee 1PWZ4 100 
14"-20 Thread 
үйі Stee 1PWZ7 50 
Эд" Stee 1PWZ9 50 
ji Stee 1PXA3 25 
External Tooth, Phillips Drive 
34-40 Thread 
Ye 18-8 SS 1ZE84 50 
Ww Stee 1PXF3 100 
18-8 SS 1ZE85 50 
He" 18-8 55 TPXAS 50 
38 18-8 SS 1ZE86 50 
y 18-8 SS TPXA8 50 
2 Stee 1PXF5 100 
ув" Stee 1PXF6 100 
yx Stee 1PXF7 100 
356-32 Thread 
Эв" Stee 1PXF8 100 
Ww Stee TPXF9 100 
Б 18-8 55 1787 50 
"T Stee 1PXG1 100 
16 18-8 55 12Е88 50 
ж Stee 1PXG2 100 
18-8 SS 1ZE89 50 
Ae Stee TPXG3 100 
у” Stee 1PXG4 100 
18-8 SS 1ZE90 50 
yr 18-8 SS 1PXC1 50 
Stee 1PXG5 100 
" 18-8 SS 1РХС5 25 
Stee 1iPXG6 100 
ТИ" Stee 1PXG7 100 
Ту" 18-8 55 1РХС9 10 
38-32 Thread 
» Stee 1PXG8 100 
18-8 SS 1ZE91 50 
Sg" 18-8 SS 1PXD2 50 
Stee 1PXG9 100 
m Stee 1PXH1 100 
18-8 SS 1ZE92 50 
As" Stee 1PXH2 100 
71 Stee 1PXH3 100 
2 18-8 SS 17:95 50 
% 18-8 55 TPXD6 50 
yr 18-8 SS 1PXD8 25 
Stee 1PXH4 100 
a 18-8 SS 1PXE1 25 
ТИ Stee 1PXH5 100 
#10-24 Thread 
ув" Stee TPXH6 100 
үлі Stee 1PXH7 100 


2100 GRAINGER. 


nn 


w/Internal 
Tooth Lock 
Washer 


w/Split Lock 
Washer 
Item Pkg. 
Length Material No. Qty. 
#10-32 Thread 
үйі 18-8 55 1РХЕЗ 25 
38 18-8 SS 1PXE4 25 
ж 18-8 55 1PXE5 25 
yr 18-8 SS 1PXE7 25 
Stee 1PXJ1 100 
14"-20 Thread 
y 18-8 SS 1PXE8 5 
Stee 1PXJ2 50 
yg 18-8 SS 1PXE9 5 
m 18-8 SS 1PXF1 5 
Stee 1РХЈЗ 50 
T 18-8 SS 1PXF2 5 
Internal Tooth, Phillips Drive 
32-56 Thread 
Ve" Stee 1PXP3 50 
VA Stee 1PXP4 50 
9 18-8 SS 1PXJ6 50 
$ Stee 1PXP5 50 
#4-40 Thread 
Ye" 18-8 SS 1PXK1 50 
Stee TPXP6 — 50 
we 18-8 SS 1PXK2 50 
Stee TPXP7 100 
Ye 18-8 SS 1ZE74 50 
ж Stee 1PXP8 100 
d 18-8 SS 1ZE75 50 
As" 18-8 SS TPXK3 — 50 
у" 18-8 SS 1PXK4 50 
Stee TPXP9 100 
yr 18-8 SS 1PXK6 50 
T 18-8 SS TPXK8 — 25 
316-32 Thread 
Ae" 18-8 SS 1PXK9 50 
p Stee 1PXR2 100 
18-8 SS 1ZE76 50 
Ae" 18-8 SS 1ZE77 50 
m Stee 1PXR3 100 
18-8 SS 12Е78 50 
TAs" 18-8 SS 1PXL1 50 
у" 18-8 55 1РХ12 50 
Stee 1РХА4 100 
5%" 18-8 SS 1ZE79 50 
yr 18-8 SS 1PXL3 50 
Stee 1PXR5 100 
T 18-8 SS 1PXL5 25 
TW. Stee TPXR7 50 
TE 18-8 SS 1PXL7 10 
#8-32 Thread 
p 18-8 SS 1PXL8 50 
Stee TPXR8 100 
Ув" 18-8 55 1PXL9 50 
ув" 18-8 55 12Е80 50 
A" 18-8 SS 1PXN1 50 
ж Stee 1PXTi 100 
2 18-8 SS 1781 50 
ув" 18-8 55 TPXN2 50 
LA 18-8 SS 1PXN3 25 
T 18-8 SS TPXN4 — 25 
Туй" Stee 1РХТЗ 100 
#10-24 Thread 
VA Stee 1PXT4 100 
#10-32 Thread 
үйі 18-8 55 1PXN5 25 
38 18-8 SS 1ZE82 25 
үйі 18-8 55 12Е83 25 
98 18-8 SS 1PXN6 25 
y 18-8 SS 1PXN7 25 
34"-20 Thread 
у" 18-8 SS 1PXN8 5 
Stee 1PXT8 100 
ye 18-8 SS 1PXP1 5 
Stee 1PXT9 50 
1 18-8 55 1РХР2 5 
БОР Lock, Phillips Drive 
Thread 
y Stee 1PXU1 100 
Үр Stee 1PXU2 100 
Stee 1PXU4 100 
#6- p Thread 
yw Stee 1PXU5 100 
He" Stee TPXU6 100 
үйі Stee 1PXU8 100 
ув" Stee TPXU9 100 
38-32 Thread 
V Stee 1PXW2 100 
% Stee 1PXW3 100 
#10- 32 Thread 
Stee 1PXW5 100 
A Stee 1PXW6 100 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Truss Head 


Machine Screws 
a Phillips drive 
Meet ANSI/ASME B18.6.13. 


Note: Additional sizes, materials, and slotted 
drive are available on Grainger.com®. 


Item Pkg. 
Length — Material No. ty. 
#4-40 Thread 4 
"^ геа 
Ww 18-855 2СВ71 100 
Ув" 18-855 2СВ73 100 
ЕА 18-855 2СВ75 100 
қ y BLE -8SS 2CB77 100 
6- 32, Threa 
18-855 2СВ79 100 
5 18-855 2СВ83 100 
Steel 31ЈТ47 100 
Ae 18-855 2CB86 100 
w 18-855  2CB89 100 
2 Steel 31JT48 100 
yg 18-855 2СВ92 100 
yr 18-855 2СВ95 100 
1" 18-855 2СВ98 100 
Steel 31.149 100 
жы Teal s A 
^ Е 
Ув" 18-855 2CE14 100 
ж 18-855 2СЕТ6 100 
Ы Steel 31JT50 100 
Ae" - 
Te 18-855 2СҒ19 100 
w 18-855 2СЕ22 100 
Е Steel 31JT51 100 
ys 18-8 2CE25 100 
3 55 С 
yy 18-856 2CE28 100 
Steel 31JT52 100 
T 18-856 2СЕЗІ 100 
ТИ" 18-866 26Е34 100 


Phillips Drive 


18-8 Stainless 


Steel Hex Trim Head 18-32 Thea Y М in Drive 


Machine Screws 


Meet ANSI/ASME B18.6.3 standard. 


Note: Zinc-plated also available; on 
Grainger.com®, search for "Zinc-plated hex 
head machine screws". 


Item Pkg. 
Length No. Qty. 
34-40 Thread, %c in Drive 
Va in 1PRV7 100 
36 in 1PRV8 100 
Vin TPRV9 100 
M in 1PRW1 100 
#6-32 Thread, % in Drive 
Жіп 1PRW2 100 
Ae in TPRW3 100 
35 in 1PRW4 100 
Yin TPRW5 100 
іп 1PRW6 100 
in 1PRW7 100 
Tin 1PRW8 100 


Item 
Length Material No. 
#10-24 Thread 
ж 18-855 26ЕЗ7 
w 18-8 SS 2CE40 
Steel 31JT53 
5%" 18-8 55 2CE43 
y 18-8 SS 2CE46 
78. 18-8 SS 2CE49 
T 18-8 SS 2CE52 
ТИ" 18-8 55 2CE55 
1" 18-8 55 2СЕ58 
2 18-8SS — 31KJ39 
#10-32 Thread 
VA 18-8 SS 2CE64 
ye 18-8 SS 2CE67 
38 18-8 SS 2CE70 
y 18-8 SS 2CE73 
5%" 18-8 55 2CE76 
y 18-8 SS 2CE79 
T 18-855 260Е82 
Ти" 18-8 SS 2CE85 
Ту" 18-855 20Е88 
34"-20 Thread 
ys 18-855 — 31JV50 
y 18-8 55 31Л/51 
5%" 18-855 — 31JV52 
y 18-855 31Л/53 
T 18-855 — 3AWR2 
Ти" 18-8 SS ЗАМ/РВ 
TW. 18-855 20119 
19 18-8 SS 2CU22 
2" 18-855 — 3AWRÍ 
20" 18-8 SS ЗАМ/Р9 
5в"-18 Thread 
y 18-8 55 ЗАМАВ 
1" 18-8 55 ЗАМІВ7 
1%" 18-855 — 3AWR6 
Item 
No. 
Vain 1PRW9 
is in TPRX1 
Hin TPRX2 
Yin TPRX3 
іп TPRX4 
3i in TPRX5 
%in TPRX6 
Tin TPRX7 
Tin TPRX8 
Tin TPRX9 
#10-24 Thread, %c in Drive 
Vain 1PRY1 
Win TPRY2 
Y» in TPRY3 
5% in 1РВҮ4 
3i in TPRY5 
iin 1PRY6 
Tin 1PRY7 
1 іп 1PRY8 
#10-32 Thread, в in Drive 
Yain 1PRY9 
Ae in TPRZ1 
Hin {PRZ2 
Yin 1РВ73 
іп 1PRZ4 


FIND MORE ONLINE 


Pkg. 
Qty. 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 


100 
100 
100 
100 
100 


Can't find it here? Go to Grainger.com? today to see our 
full selection of over 1.5 million products and the services 
and solutions to help you get it done! 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


а | FASTENERS 
< Download Available 
О GRAINGER.COM Screws 
Нет Pkg. Мет Pkg. Нет Pkg. T 
Length Material* Brand No. Qty. Length Material* Brand No. Qty. Length Material* Brand No. Qty. 
32-56 Thread Phillips Drive 48-32 Thread Phillips Driv 1w Stee — 1MY15 100 
v" 18-855 — 2AA26 100 Va" Steel = 1MU78 100 ? 718-055 = 2AE13 100 
As" 18-8 55 2AA28 100 18-8 SS = 2АВ23 100 1%" 18-855 -- 2AE15 100 
Y 18-855 - 2AA30 100 Yi IE SS = 2AB25 100 2" 188 55 = 2AE17 100 Flat Head 
s" 18-8 55 — 2AA32 100 34" eel — 1MU79 " ee — 1MY17 100 
36 18-855 — 2AA34 100 % 18-8 55 = 2AB27 100 2% 18-8 SS = 2AE19 100 H 
Mach 
Ие 318-858 = 24436 100 7ғ 18-858 = 24829 100 4, — Stee = 1MY18 100 аспіпе 
ү" 18-855 — 2AA38 100 Ww 158 = — m 100 18-8 SS i — 2АЕ21 50 Screws 
% 18-8 55 — 2AA40 100 m ee = #12-24 Thread Phillips Drive 
Ув 18-855 — 2AA42 100 8 718-855 — 2AB33 100 E Stee — 1MY19 100 
Yr 18-855 — 2AMA 100 . . Steel = iMU81 100 ^ 37 Stee = 1МҮ20 100 = 82° 
7& 18-8 55 = 2АА46 100 А 18-8 SS — 2AB35 100 EA Stee — 1МҮ21 100 82° head angle 
1" 18-855 - 2AA48 100 7 18-855 - 2AB37 100 17 Stee - imy22 100 Meet ANSI/ASME B18.6.3 
#4-40 Thread Phillips Drive 1" Steel = 1MU82 100 1/7 Stee = 1МҮ23 100 standard 
V 18-855 -- 2AA50 100 18-8 SS = 2AB39 100 WA Stee = 1MY24 100 7 
He 158 55 - 2АА52 100 ТЕ E ва. — 7 nus 100 34"-20 Thread Phillips Drive 1MY2s 308 Note: Additional sizes, materials, 
" eel — 1MU63 100 Е == " ee — А " 
“48-8 SS = 2AA54 100 — ү . Steel = amusa 100 “ 71856 = B1IV31_50_ 274 Slotted drive are available on 
Vig 18-855 = 2AA56 100 18-8 55 = 24843 100 y,. “ев = 1МҮ26 100  Grainger.com. 
ж Steel — 1MU64 100 1%” 18-8 SS -- 2АВ45 100 18-8 55 -- 31JV32 50 
8 718-855 -- 2AA58 100 о" Steel — 1MU85 100 m Stee — 1MY27 100 
He’ 18-8 SS -- 2АА60 100 154 55 = MA 10 i 18-8 SS = 31JV33 50 
" Steel — 1MU65 100 ' ее = Р Stee — 1MY28 100 
v 2% % 
18-8 55 — 2AA62 100 18-8 SS = 2АВ49 100 18-8 SS — 31JV34 50 
% 18-855 -- 2AA64 100 2%” 18-8 55 — 31KH72 100 7& 18-8 SS = 31JV35 50 
% 18-855 = 2AA66 100 т Steel — 1MU87 100 T Stee — 1MY29 100 
ж Steel — 1MU66 100 18-8 SS = 2AB53 50 18-8 SS = 31JV36 50 
^ 718-855 — 2AA68 100 48-32 Thread Torx Drive Т Stee! = 1MY30 100 
й' 18-8 SS — 2AA70 100 T Steel — Tamper-Pruf Screw 5JY11 100 * 718-855 — 31JV37 50 
1" Steel — 1MU67 100 1W' Steel  Tamper-Pruf Screw 5JY12 50 Т Stee — 1MY31 100 
18-8 SS — 2AA72 100 1 Steel  Tamper-Pruf Screw 5JY13 50 ? 218-055 = 31JV38 50 
1W' 18-8 55 — 2AA74 100 #10-24 Thread Phillips Drive 1W' 18-855 = 3AWLA 50 
"m Steel — 1MU68 100 У" 18-8 55 == 2AB55 100 » Stee — 1MY32 100 
МС тоа o c: E 
34-40 Thread Torx Drive б ее = үлі = = 
ж Steel — Tamper-Pruf Screw 5JU88 100 Ж -18-855 = 2AB59 100 оу" — Stee — 1MY33 100 
Ув" Steel — Tamper-Pruf Screw 5JU89 100 y x ms — mmm 100 158 55 - n 20 
#6-32 Thread Phillips Drive Е = қ ее — 
As" 18-8 SS и — 2AA78 100 p Steel == 1MU90 100 3 18-8 SS — 2AE47 25 
ж Steel — 1MU69 100 18-8 SS — 2AB63 100 7-20 Thread Torx Drive Phillips Drive 
^ 218-855 = 2AA80 100 y Steel — 1MU91 100 T Steel — Tamper-Pruf Screw 5JY22 100 
As" 18-8 SS — 2AA82 100 18-8 SS = 2AB65 100 %6"-18 Thread Phillips Drive 
yx Steel — 1MU70 100 V m ЕЕ — 20867 100 Ж 18-8 55 — 3AWNA 25 
18-8 SS — 2AA84 100 " ee = 9%” 18-8 SS — 2AE55 25 
As" 18-8 55 — 2AA86 100 1 18-8 SS — 2AB69 100 y Stee — 1MY37 100 
у" Steel — 1MU71 100 ҮІ Steel = 1MU93 100 1 18-8 SS — 3AWN2 25 
t 18-8 SS — 2AA88 100 * 18-855 = 2AB71 100 1" Stee = 1MY38 100 
Ув" 18-8 SS = 2AA90 100 qw Steel 1MU94 100 18-8 SS — SAWL7 25 
5A" Steel = 1MU72 100 18-8 SS == 2AB73 100 1W' 18-855 — 2AE61 25 
* 718-855 — 2AA92 100 1W' 18-8 55 -- 2АВ75 100 Л Stee — 1MY40 100 
y Steel — 1MU73 100 9" Steel — 1MU95 100 2 718-855 = 3AWLS 25 | H 
18-8 SS -- 2AA94 100 18-8 55 = 31KJ36 50 19 18-855 = ЗАММ8 25 
Ж” 18-855 -- 2АА96 100 о" Steel — 1MU96 100 2 Stee — 1MY41 100 
T Steel — 1MU74 100 18-8 SS = 31KJ37 50 18-8 SS — 31JV40 10 
18-8 SS — 2AA98 100 т E = ШЫН 100 әу Stee — 1MY42 100 
" Steel — 1MU75 100 Е = 18-8 SS — 3AWN9 10 
Ш 18-8 55 — 2AB10 100 #10-24 Thread Torx Drive 3 Stee! = 1MY43 100 
p Steel — 1MU76 100 2%" Steel  Tamper-Pruf Screw 5JY20 50 18-8 SS — 2AEZ 10 
2 718-855 — 2AB12 100 #10-32 Thread Phillips Drive 38"-16 Thread Phillips Drive 
19 18-8 SS = 2АВ15 100 p Steel = 1MU99 100 Ys" 18-8 55 — 3AWP3 25 | 
2" Steel — 1MU77 100 18-8 SS = 2AB87 100 " Stee — 1MY44 100 
18-8 SS — 2AB17 100 у" "M — m 100 : 18-8 55 — 3AWP2 25 f 
2" 18-855 — 2AB19 100 Ы = 1%" 18-8 — 31JV41 25 Torx? Drive 
37 18-855 -- 31KJ35 50 m Steel = 1МҮ11 100 "m Stee — 1МҮ45 100 
316-32 Thread Torx Drive 8 718-855 -- 2AB93 100 2 718-855 - 31JV42 25 
ya" Steel — Tamper-Pruf Screw 5JU94 100 y Steel = 1MY12 100 1%" 18-855 -- 31JV43 25 
T Steel — Tamper-Pruf Screw 5JU95 100 18-8 SS — 2AB95 100 2 18-855 — 3AWN6 10 
17%" Steel  Tamper-Pruf Screw 5JU97 50 Ж” 18-855 — 2AB97 100 2/7 18-8 55 -- 2AE90 10 
2" Steel — Tamper-Pruf Screw 5JU98 50 T "M — mE w 3 EM — idc 0 
* Steel screws are zinc-plated. Tu 18-8 55 = ДЕЯ 100 = — 
ltem Pkg. ltem Pkg. Item Pkg. ltem Pkg. H 
ин Material No. aly. Length Material Мо Оу. Length Material No. Оу Lengh Мше No. ОУ. Metric Flat 
-0.40mm Threa mm -0.8mm Threa - 
fore г уш ш - m mE m ee Head Machine 
5mm tee 5 mm ee 
6 mm Steel 6HB58 100 35mm  A2SS 31KH82 100 10mm Steel 6HET1 100 30mm А455  6HA74 10 Screws 
8 mm Steel 6HB59 100 40 mm Steel 6НВ83 100 12mm A4SS 31КЈ08 25 Steel — 6HE27 100 
10mm Steel 6HB60 100 50mm Steel  6HB85 50 Steel — 6HET2 100 1255 31KH86 100 , 99° head angle 
12mm Steel 6HB61 100 M4-0.7mm Thread 14 mm Stee 6HET3 100 35mm А455  6HA75 10 m 2 
M2.5-0.45mm Thread 6mm -А455 311888 50 16 тт 455 31800 25 Steel 6HE28 100 = Phillips drive 
ыш ш К ш ш. ЕЕ ЗЕЕ m атт 
5mm Steel 6HB65 100 5 5 tee А 
8 тт 20 тт 
6mm Steel 6HB66 100 Steel 6НВ87 100 Stee 6HE15 100 А255 31KH87 50 - Addit j 8 
8mm Steel 6HB67 100. үр MSS 2090 50 1255- КНМ 1007 9" " — Steet — SHESU 50 Note: Additonal sizes, materials, 
10mm Steel 6HB68 100 S s E 100 25 тт М SS EE] 2 50 mm E 55 E 20 E S otted drive are available on 
16 mm Stee 6HB70 100 А45 ее teel rainger.com. 
M3-0.50mm Thread т mm = ed НЕЕ 100 30 тт Ы 55 pnl E eo mm Steel SHEN 2 
4mm Steel 6HB72 100 14mm Steel ее 1 mm teel 5 
A2SS  6HA94 100 16 mm E SS 31/89 50 35mm 5 ee GHE18 100 M8-1.25mm Thread 
5mm А455 311881 50 teel 6HB91 100 А4 6HA68 10 A2 6HB47 50 
Steel 8HB73 100 zomm  A4SS 6HABD 50 40mm — Steel —31]pg3 50 _ 16MM бе  6HE34 50 
6mm А455 31Ј882 50 Steel 6HB92 100 50 mm Stee 31JP84 50 20mm А255  31KH89 50 
Steel 6HB74 100 25 mm A4SS 31КН60 50 60 mm Stee 6HE21 — 25 Steel — 6HE35 50 
emm MSS sinea s0- omm see HBa Об мл MES SIKH 5 29" — Stool НЕ 30 
mm teel eel 
10mm — Stel 6HB76 100 өт A255 3ЫН5 100 107" — Steel  6HE22 0 zomm А255 31KH8i 50 
12 mm А455 31JR85 50 Steel — 6HB96 100 12 mm А455 31КЛ2 25 Steel — 6HE37 50 
Stee 6HB77 100 45 mm А255 31KH83 100 Stee 6HE23 100 35mm Steel 31ЈР87 25 
14 mm Stee 6HB78 100 Steel — 6HB97 100 16 mm A4SS  31KJ13 25 40mm Steel 31ЈР88 25 
16mm А455 3107886 50 60mm Steel 6НВ08 50 Stee 6HE24 100 50 mm А255 31KH92 25 
Stee 6HB79 100 80mm Stee| —6HB99 25 20 mm M SS Ei P Steel 31JP89 25 
ee Phillips 
Drive 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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FASTENERS Scan. Order. Done. ef 
Screws Details on page A1. 


Pan-Head, 
Phillips Drive 


Thread-Cutting Screws 


Tapping screws create a zero-clearance, tight fit in hard materials such Item Pkg. f Item Pkg. 
as plastic, heavy-gauge sheet metal, aluminum, cast iron, brass, zinc, i ШИН өші Material No. Qty. ^ Length сеа s Material 20, aly. 
and lead die castings. Meet ANSI/ASME B18.6 standard. y еб Stee ААТ 25 Quarter Turn Stee 5PYO4 1 
ыны A А В A А б" уре ее 1%" ype ee 
Note: Additional sizes, materials, and slotted drive are available on Grainger.com®. Р x amas ype P Steel 4EZV4 25 Type $ 18 55 АРАА H 
e, e етп QE et ы fes косты с... Мер 15455 Ap 5 
410 Stainless Stee Hardened Steel 7| „ ber е aere os "^ — ПЕЕ ЕСТЕ 
Pan Head, Phillips Flat Head, Star 4 үре 5: 18-8 55 4EZY8 5 ypeS Steel 4FAF5 25 
4-40 Яп £1 — 1WU14 100 w-2o 1%in T30 ФҮЕЯ * 100 үре S Steel 4ҒАС0 25 1%  Quarter-Turn Steel 5РҮ95 1 
Hin £2  1WU20 100 234in T30 6YE74 * 100 ж ypeP 18-855 4EZR7 5 ypeP 18-855 4EZU3 5 
6-32 Va in #2 1WU22 100 2'Ain 140 6YE77 * 50 ype P Steel — 4EZV7 25 27 уреР Steel 4Е7Х4 25 
vein #2 1WU24 100 96-18 2 in 140 6YE78 * 50 " ypeP 18-855 4EZR8 5 ДЕ үре 5 Steel 4FAF6 25 
2 in 2 Тиш 100 3in 140 6YE70 * 50 wz Thea eP Steel 4Е7/8 25 дің те eS Steel — 4FAF7 25 
332 ERO E WIES agg- a Mead, Phillips % — TypeP Steel 4EZV9 25 y ypeP Steel  4EZXS 25 
21П Мі #1 ТНА28 100 ypeP Steel 4EZW1 25 ve ypeS Steel 4FAF8 10 
Жіп 42 ТИ 100 440 Яп £1 — 1HA30 100 ж ‘ype 5: 18-855 4Е773 5 WpeP Steel 4Е2Х6 25 
Yin #2 1WUSB 100 Yin £1 1HA31 100 ypeS Steel 4FAD4 25 i VpeS 18-855 4FAA6 1 
10-24-21 #2  1WU40 100 Yin #2 —1HA32 100 ype P 18-855 4Е712 5 и үре 5 Steel 4FAF9 10 
Yin 42 —1WU42 100 Yin 42 1HA33 100 ve Type P Steel 4EZW2 25 Win Iron 4EZP4 1 
A 2 тиша 100 6-32 Ип £2  1HA3 100 уре 5 158 55 ДЕГЕ H WE 158 55 ТЕЛИ 5 
^ in Әіп 40 1НАЗ5 100 е ее е ее 
10-32 in #2 1WU50 100 a Qualer-Tur 18-8 SS 2JHN7 i T T eS 18-955 4ҒААВ 1 
Ain 42 ІНАЗ6 100 P 18-855 4Е713 5 S Steel 4FAHi 10 
Саза Hardened Steel Яп 42 ТНАЗ 100 1" Тер Steel —AEZW3 25 Wing iron 42р 1 
at Head, Star Yain #2 1HA38 100 т 
2 z і eS 18-855 4Е775 5 ТИ ypeP Steel 4Е7Х8 5 
v20 -І ФИЛ 2-15 932 Яп 42 ТНАЗӘ 100 Type S Sie АҒАШ: 25 Quarter-Turn Steel 5PY96 — 1 
€ 2 и Yin £2 ТНА0 100 10-32 Thread Type P 18-855 4EZU5 5 
4-20 2іп 130 бҮЕТЗ Ы 100 lin #2 1HA41 100 y TypeP 18-855 4Е714 5 1 уреР Steel 4Е7Х9 5 
7-20 2%п 730 8YE7S 100 Win 42  1HA42 100 Type P 18-855 4Е715 5 2 y eS 18-8 55 4FAC1 1 
Pan Haad. Phillips — — —— ап dM o | и —Res 18895 dE S Wing — ien — 4E 1 
an Head, Phillips 10-24 іп #2 1НА44 100 pe Е in ron 
10-32 #п 92 1HA48 100 Xin #2 1HA45 100 Type 8 75 c T 25 Type P 186 SS ДЕЛЕ I 
wo n 53 ҢА 5 ШШЕ ШРЫ 77 50 Я Type P— Steel ДЕБ 25 2 — pes — Steel —AFAHS 10 
а : 
LL.» - 10-32 in #2 THAT 100 n уреб 18-855 4Е728 5 Wing ron 4EZP9 1 
Especially for installing wood floors into y in #2 1HA49 100 үре 5 Steel 4ҒАЕЗ 25 36-16 Thread 
truck trailers. 14-20 Yin #3 1HA50 25 Quarter-Turn Steel 5PY92 1 ype P Steel 4EZY2 5 
ypeP 18-855 4EZI7 5 ж ypeS Steel 4FAH4 10 
1" ype P Steel  4EZW6 25 Wing ron 4Е281 1 
ш ЕЕ у Е Е 
"m ү GP Steel AEZWI 25 ile ү eS 18855 AFACO 1 
: T үре 5 Steel 4ҒАЕТ 25 үре 5 Steel 4ҒАН5 10 
14-20 Thread Wing ron 4EZR2 1 
Үрер 18-855 4EZT8 5 TW ypeP Steel 4Е7Ү4 5 
у" М eP Stee 4EZW8 25 Quarter- Turn Steel 5PY98 1 
у 25 ТЕ 855 4FAM 5 үре 188 SS 4Е200 1 
в d Head pe eel  4FAE9 25 ' pe P eel 4EZY5 5 
E ARSA Tye P 18-885 4EZT8 5 1% ype S 18-855 4FACS 1 
ay" eP Steel  4EZW9 25 ype S Steel  4FAH6 10 
и T eS 18-855 ДАРАА? 5 ing Iron —A4EZR3 1 
peS Steel 4ҒАҒ2 25 peP 18-855 ДЕП 1 
Stove Bolts "^ fea liem Type P 18-8 65 AEZUÍ 5 » Type P Steel —AEZY6 5 
. vocor tg yp : " y eP Steel 4Е7Х1 25 ype S Steel 4ҒАН7 10 
= Slotted drive IET EL ypeS 18-855 4ҒААЗ 5 ing — ron 4EZR4 1 
= Pkg. 100 % in Round 2EA82 ype S Steel 4ҒАҒЗ 25 7-13 Thread 
g. іп Round 2EA84 194'  Quarter-Turn Steel 5RAI0 1 
Machine screws come with matching % in Round EARS 
n . " = ‘ound 
nuts for easy installation. Zinc-plated Yin Flat 2XJ66 
low-carbon steel. Meet ASME B18.6.3 Tin Round 2EA89 
standard. 1 іп Round 2EA91 
1in Round 2EA93 
Head Item 1%in Round 2EA95 
Length Type No. 1in Flat 2XJ67 E е 
46-32 Thread Trin Flai 2XJ68 
Tin eed Tain r ов | Metric Cheese Head Machine Screws 
Tin Round 2XJ82 2in Round 2EA97 » Phillips drive 
1in Round 2XJ83 2 in Round 2XJ86 
2in Round 2XJ84 2 vin Round 2XJ87 Meet DIN 7985 standard. 
38-32 Thread 2 in Fla 2XJT0 Note: Additional sizes, materials, and slotted drive are available on Grainger.com®. 
Ye in Round 2EA55 2% in Flat 2XJ71 
on Round 201 Зіп Round EADS Length Material o. Шү Length Material rA Oty: Length Material No. Qj. 
iX Round ZERA d 2072 M2-0.40mm Thread — ^ M4-0.7mm Thread — ^ M8-1.25mm Thread — 
АПЕТ 4 in 0 I3 6mm 4455 3118045 50 8mm А455 31711 50 12mm Steel 31KH75 50 
шша - а 8mm А455 31JR96 50 12mm А455 31712 50 16mm А255 31KH99 50 
yo in Round 2EA63 5in Round 2EB13 10mm 4455 211897 50 50mm A295 31KH93 100 zs т, А255 31KJO1 25 
56 in Round 2ЕА65 біп Round 2XJ88 M2.5-0.45mm Thread 60mm А255 31JR70 50 Steel 31KH76 25 
іп Round 2EA67 Fla 2XJ74 6mm А455 31JR98 50 M5-0.8mm Thread 40mm 4255 31KJ02 25 
lin Round 2EA68 546"-18 Thread 8mm А455 31899 50 12 тт А455 31KJ15 25 45 тт Steel 31KH77 25 
Tin Round 2EA72 1 in Fla 2XJ75 10піп A4SS 31JT01 50 16mm 4455 ЗІКЛ6 25 -omm А255 31KJ03 25 
2in Round 2EA76 2in Round 2XJ89 12mm A4SS 31JT02 50 35mm A2 22 31KH94 100 S eel 31KH78 25 
Bi Vi M3-0.50mm Thread А2 55 31KH95 50 A28S 31JR71 10 
cu pours EA du Rond 2800 4mm MSS 31703 50 “9Пт Ste -31KH74 0 60тт- Sigo] —HKHTS 10 
= = 5mm А455 31704 50 A2SS 31KH96 50 1М10-1-50тіп Thread 
кашаны кыны &mm 4455 21105 0 50 Steer —3JP78 50. 25 mm Steel 31КН80 25 
Tin Hat 2XJ60 tein Round 2XJ91 8mm А455 31JT06 50  /M6-1.00mm Thread 30mm Steel 31KH81 25 
1 іп Flat 2XJ62 1 іп Fla 2XJ78 10mm А455 31JT07 50 40mm Steel 31JP79 50 50mm Steel 311Р81 10 
2in Flat 2XJ63 Twin Fla 2XJ79 i2mm А455 31JT08 50 4s mm А255 31KH97 50 60mm Steel 31JP82 10 
3in Flat 2XJ64 2 Vin Round 2XJ02 16mm А455 31JT09 50 Steel 31/Р80 50 
4 in Flat 2XJ65 2in Fla 2XJ80 20mm 4455 31710 50 50mm A2SS 31KH98 50 
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GRAINGER.COM Screws 


CAD 


Button-Head, Hex Flat-Head, Hex H 
ee нову Truss Head Architectural Sex Bolts 
M ) "—— 
1 8-8 Stainless Steel Feature unslotted truss heads and include an 82? Phillips flat head screw. 
Е Barrel Screw Barrel Screw 
Barrel Thread Thread Item Barrel Thread Thread Item 
Architectural Sex Bolts se Depth Length Finish Мо. гелт рел кыш Finish Мо. 
i А i tee 18-8 Stainless Stee 
= Tensile strength: 80,000 psi a Thread Size, Ain Barel Da. -— 18-32 Thread Size, ‘in Barrel Ma; FEEDS 
i i icati i ле in in 5 in rome ^e in h in h in ain 
Fasten through hollow or solid materials. For applications that require рап 11 a Шот AMBAS TREO et et рап. ЕО 
a decorative appearance. Xin Тіп 1 in Brass 5MB81 2in іп іп Кап 5MB24 
Barrel Barrel BAI ал in Barrel Dia. 03 2 Тиеді 5 = Zem Балага. 5МВ26 
Barrel Thread Drive Head Item Barrel Thread Drive Head Item 1¥ein Yin Jin —  2JGR3 TY in in Tin Plain 5MB27 
Length Depth Size Style No. Length Depth Size Style No. віп Ain YA in — 21084 2in ЕЛП Tin Plain 5MB28 
#10-24 Thread Size, 4 in Barrel Dia. 3-16 Thread Size, % in Barrel Dia. Tin SE in Thin — — 5JGR5 Fin Hin Tin Plan 5МВ29 
Ain “еп ei Hat МҮМ Vei Yin На 1/8 3in Жіп Ain 21686 312-24 Thread Size, 5% in Barrel Dia 
ЖІП ел Зе Buon ТҮЛ Yin Yen Жіп Hex МҮМ | -470-32 Thread Size, %s in Barrel Dia. T%ein Xin Тп Pla 5MB30 
Hin “ЖІ жіп Button ТУП Ain Piin Burton ТИКО T¥ein An din  —  2J0R7 1%п Xin iin Plan 5МЕЗІ 
iin Жіп ein Button 1/ҮК2 Яп Яп Нек — TJYNS Tsn Жіп Tin — 2JGR8 7-20 Thread Size, % in Barrel Dia. 
lin Жіп Әсіп Button  1JYKT Yin Зіп ein Button — 1JYK7 Tin Yiin Tin 21689 Tsn Min Tin Plain 5MB33 
SFZ Dread Size, OTL аттат Яп vein Fht — 1JYLS | v; oU Thread Size, % in Barrel Dia. Yin An tin Plain 5MB34 
fin Tei іп Hex МҮМ? Тт in Hex — ТР Жіп Pn Yin — 672 3in “Жіп 1% in Plain 5MB35 
Мп Яп Жіп — Hex МҮМ Жіп Эвіп Buton — QJYK8 Тіп “Жіп їп —  2J8T3 96"-18 Thread Size, % in Barrel Dia 
lin Зіл Фі. Hex TJYN4 Tin %in ein Button 20X885 Ten in 1n — — 2JGTÀ Эп Amn 17i Plan 5МЕЗЕ 
34"-20 Thread Size, % in Barrel Dia. 1in Yin esin Ка 1JYN1 Тв. Amn ТУП — “21615 “Іп Yin п Plan 5MB37 
Asin шіп Fat _ 1JYL5 2%іп in Mein Flat 20X919 Jn Xin tón — 21616 
Yin sin Фіп Hex 1JYN5 "-13 Thread Size, ¥ in Barrel Dia. 3in Yon Тїп — — 2JGT7 
Yin %2in Button  1JYK3 Мі! “Yin  %in На 20X920 
Yein зіп Flat 1JYL6 1in %in віп Button 20X892 
Yin Зіп  7&in Button — 1JYK4 1иїп_ Зіл іп Flat 20X923 = " 
РА in 5 in Hex 1JYN6 "-11 Thread Size, Y in Barrel Dia. B ! 6 А 
% in % in Нех 1JYN7 lin Уд in іп Button 20Х901 (си ч 
1їп 5 in Та in Flat 1JYL7 = in т ЕЛ іп, 3 in Button 20Х904 arre crews ( А | à 
win %2in_ Button —1JYK5 "-11 Thread Size, % in Barrel Dia. 
3in Jin in Button 20X914 and Bolts cud 
Truss head 6-Lobe with Pin 
= Tensile strength: 80,000 LES: Drive Barrel Bott 
= : 09, Barrel Bolt 
psi (18-8 stainless 
steel); 75,000 psi (316 f 
stainless steel); 60,000 S 
psi (zinc-plated steel) 
18- 8 Stainless Steel 1-Way Partition Note: Slotted barrel bolts and screws 
are available on Grainger?.com; er 6-Lobe with Pin 
Bolts with Shoulder Screws search for "slotted barrel bolts." staat Drive Screw 
= Tensile strength: 80,000 psi Thread —À Yates: нөт na. 
xii ize read Leni rive Size 0. й 
Standard replacement hardware for bathroom stall partitions. Binding Barrel Bolt Screws д i 
Я 18-8 Stainless Steel, Combination Drive 
Barrel Barrel Grip Screw Screw Screw Head Item Pkg. 10-24 he in = 5MA37 5 
Length Thread Depth Range Thread Length Shoulder Length _ Height No. Qty. 14-20 Asin = 5MA36 5 
#10-24 Thread Size, М іп Barrel Dia. - г 18-8 Stainless Steel, 6-Lobe with Pin Drive 
% in YA in Yo in YA in Ys in 01045» ^ BMB83 10 TA in T20 5MA38 1 
Yin Yin 34 in Yin Yin own 5МВ84 10 10-24 “іп 120 5MA39 1 
% in Yin Tin Yin Жіп 0191» ^ SMB85 10 Tin 100 5MA4O 1 
Tin Yin Tin Yo in Vain 91004» 5МВ86 10 Vain 127 SMAJT 1 
ал mnm Ж. — = 
^in 
316 Stainless Steel, Combination Drive 
6-32 ie in — 2JGL3 5 
8-32 Ўв in -- 27614 5 
10-24 ie in = 2JGL5 5 
vein ven = ШЕ? 3 
16- 16 іп — 
Steel, Ine Fated, Combinaflon Drive — " 
ш ш ш H . ^e in — 
Binding Posts with + Теле strength: 80,000 720 Gen = BMA35 % 
psi (18-8 stainless steel); Barrel Barrel 
Slotted Screws 34,800 psi (aluminum) Thread Barrel Barrel Thread Нет Pkg. Thread Barrel Barrel Thread ltem Pkg. 
Barrel Screw = Rockwell hardness: B85 Barral Bolts тапа e 16-8 stainless Steel, 6-L0 " No. 09. 
Barrel Thread Thread Item to B95 (18-8 stainless 18-8 Stainless Sinal, Comhinatlon Briva with Pin Drive (277 || 
ad Thread Size, уы in Barrel Dia. е: steel); B38 (aluminum) Ў i л jn 374 EUPUETET m 
uminum — : Note: Black anodized, brass, and black or white п ein 5 iin іп SMAST — 1 
7 x , , А П оро 
oe Т fin pn П Pun x- plastic binding posts with slotted screws are #10-24 Yin Яр A m MH 3 316 Stainless Steel, Eenbipation Drive 5 
Yin ie in Jie in 5MA55 also available; on Grainger.com®, search for 1йїп іп 5МА13 5 16-32 sin ^in іп 2JGL9 5 
A in vi in i in EE "plastic binding posts with slotted screws." LE in A in MATI E 5 in Е in EH 5 
^ in біп ^ in in kin ^in Vin T 
Ain біп 4 ІП ^in іп А ^in in 
in Kin Vein 5МА60 Barrel — Screw ие vein п Xin SMAB 5 £632 Зып in Ain 2J6N5 5 
Tin ЕРІП Xin 5МАб1 Barrel Thread | Thread Item Ы 1011 іп Эіп 5MAI9 5 іп іп 2JGN6 5 
Tin % in Vain 5MA62 Length Depth Length No. Тіп Yin 5МА20 5 lin іп 2JGN7 5 
Tin ув in YA in 5MA63 18-8 Stainless Steel lin Эіп 5МА21 5 Yin ain 2JGN8" 5 
1% in Ув іп TA in 5MA64 V Yin Эв in 5МА84 * 18-8 Stainless Steel, 6-Lobe Yin Yin 2JGN9 5 
2 in ув in YA in 5MA65 As in Vein Vein 5MA85 * with Pin Drive (T20) #10-24 Yin Фіп іп 2JGP1 5 
2% in 36 in Vain 5MA66 TA in Win Vain 5МА86 win in 5МА22 1 Yin Жіп 2JGP2 5 
2 Y» in ув іп YA in 5MA67 Ув in YA in ¥% in 5MA87 Yin Ип 5MA23 1 Tin іп 2JGP3 5 
2% in 36 in Yin 5MA68 Yin “ein 36 in 5МА88 Yin Yin 5MA24 1 Rin '%ain 2JGP4 5 
Зіп Ув іп үлі 5MA69 y$ in Ув іп 36 in 5MA89 #10-24 Yin in іп 5MA25 1 "m ; Yin Yin 2JGP5 5 
3%in din Yin 5MA70 іп Yin jin 5MA9O iin %їп 5MA26 1 020 Mein уіп еј 216Р6 5 
4in Yin Vain 5MA71 Tin Yin 36 in 5МА91 їйїп Эіп 5МА27 1 Tin іп 2JGP7 5 
ы in ETT zn Ешан 1 zn ETT An amnas їйїп Фіп 5MA28 1 Ain іп 2JGP8 5 
in біп Ain 2 іп біп & in * a А Yin Эіп 2JGP9 5 
біп “Жіп Vin — 5MA74 Tin — Ain Yin 5MAQA Fully Threaitet 98-18 Min -yin in 2J6RÍ 5 
*Fully threaded. lin “in 2JGR2 5 
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FASTENERS Scan. Order. Done. == 
Screws Details on page A1. 


Dia./ Dia./ Dia./ 
Thread Driver Item Pkg. Thread Driver Item Pkg. Thread Driver Item Pkg. 
Size 1 Size Material Мо. Qty. Size 1 Size Material Мо. Qty. Size 1 Size Material No. Qty. 
Yin “гіп 18-8 SS Plain 6LE95 5 іп #14 18-8 SS Plain 5JY59 25 Yin T15 Steel Zinc 5JA89 100 
Yin %2in Steel Black 60032 10 Min #14 18-8 SS Plain 5JY60 25 46-32 Yin 115  SteelZinc 5JA91 100 
34-16 lin 3 іп 18-8 SS Plain 6LE96 5 1 іп £14 18-8 SS Plain 5JY62 25 өп T15  SteelZinc 5JA93 100 
3 1 in 7» in 18-8 SS Plain 6LE97 5 W'-20 Tin #14 18-8 55 Plain bJY63 25 Ain T15  SteelZinc 5JA95 100 
1 іп “гіп 18-8 SS Plain 6LE98 5 lin 414 18-8 SS Plain 5JY61 25 Yin 120  SteelZinc 5JA97 100 
Tin %2in Steel Black 61033 10 2i ШЕ #14 18-8 SS Plain 5.//64 25 48-32 Yin T20  SteelZinc 5JA99 100 
Button Head Torx Drive 2V»in #14 18-8 SS Plain 5JY65 25 п T20  SteelZinc 5ЈВ11 100 
4 %in T10 18-8 SS Plain 6LE21 25 Flat Head Torr Drive Yin T20  SteelZinc 5JB13 100 
( Эіп 110  SteelBlack 6LE43 50 Yein Т15 18-8 SS Plain 5JE37 25 Эгіп T25  SteelZinc 5JB15 100 
іп Т10 18-8 SS Plain 6LE22 25 46-32 2in_ Т10 18-8 55 Plain BJE34 25 wig 5, in T25 Steel Zinc 5/В17 100 
5 D 46-32 Win T10  SteelBlack 6LE44 25 Min T10 18-8 55 Plain 5ЈЕЗ5 25 Yin T25  SteelZinc 5JB19 100 
panner Drive Ain Т10 18-8 55 Plain 6LE23 25 Tin 110 18-8 55 Plain 5JE36 25 Tin 125 Steel Zinc 5JB21 100 
in 110 Steel Black 6LE45 25 Win T20 18-8 SS Plain 5JE38 25 Yin T25  SteelZinc 5JB23 100 
Тіп T10 18-8 55 Plain GLE24 25 “іп T20 18-855 Plain 5JE39 25 #10-32 Yin T25 Steel Zinc 5JB25 100 
iin T10 Steel Black 6LE46 25 48-32 Min T20 18-8 SS Plain 5JE40 25 Yin T25  SteelZinc 5JB27 100 
Yin T15 18-8 55 Plain 6LE25 25 Tin T20 18-8 55 Plain 5/Е41 25 lin T25  SteelZinc 5JB29 100 
Эіп T15 Steel Black 6LE47 50 {Yin T20 18-8 SS Plain BJE42 25 Round Head One-Way Drive 
Yin T15 18-8 55 Plain GLE26 25 iin T20 18-8 55 Plain 5JE43 10 Yin #6 18-8 SS Plain 5JY72 100 
їп T15 Steel Black 6LE48 25 Yin 125 18-8 55 Plain 5JE44 25 46-32 lin 76  SteelZinc 5КА10 100 
One-Way " 18-32 in 115 18-8 SS Plain 6LE27 25 Yin T25 18-8 55 Plain 5JE45 25 Tin £6 18-8 55 Plain 5JY73 100 
Drive Yin T15 Steel Black 6LE49 25 Ain 125 18-8 55 Plain 5JE46 25 Tin #6 18-8 55 Plain 5JY74 100 
Tin 115 18-8 SS Plain 6LE28 25 #10-24 іп 125 18-8 SS Plain BJE47 25 Yin #8 18-8 SS Plain 5JY75 100 
Тіп T15 Steel Black 6LE50 25 Тіп T25 18-8 55 Plain 5JE48 25 Yin 78  SteelZinc 5KA11 100 
1%in T15 Steel Black 6LE51 25 {in T25 18-8 SS Plain 5JE49 10 Yin #8 18-8 SS Plain 5JY77 100 
Ain 125 18-8 SS Plain 5JE62 50 {in T25 18-8 55 Plain 5JE50 10 Yin £8  SteelZinc 5КА12 100 
Yin T25 18-8 55 Plain 6LE29 25 Yin T25 18-855 Plain 5/Е51 25 18-32 ain 48 18-8 SS Plain 5JY78 100 
Win T25 Steel Black 6LE52 50 “біп 125 18-8 SS Plain 5JE52 25 їйїп #8 Steel Zinc 5КА14 100 
= Yin 125 18-8 SS Plain 5JE63 50 #10-32 Yin T25 18-8 SS Plain 5JE53 25 Tin #10 18-8 SS Plain 5JY80 100 
y&in 125 18-8 SS Plain 5JE64 50 Tin 725 18-8 55 Plain 5JE54 25 lin £8  SteelZinc 5КА13 100 
Tri-Groove Yin T25 18-8 55 Plain 6ІЕЗ0 25 {in T25 18-8 55 Plain 5JE55 10 Тіп 78 18-8 55 Plain 5JY79 100 
Drive Min T25 Steel Black 6LE53 25 Tin 125 18-855 Plain 5JE56 10 Yin #10 Steel Zinc 5КА15 100 
#10-24 %in 125 18-8 SS Plain 5JE65 50 Yin T30 18-8 SS Plain 5JE57 10 Жіп 410 18-8 SS Plain 5JY81 100 
Т т r-Resistant Tin T25 18-8 55 Plain 6LE31 25 Tin Т30 18-8 55 Plain 5JE58 10 Ain £10 18-8 55 Plain 5JY82 100 
a pe 1 іп T25 18-8 SS Plain 6LE32 10 ми'-20 1% in 130 18-8 55 Plain 5JE59 10 #10-241 “іп #10 Steel Zinc 5КА18 100 
= Тіп 125 Steel Black 6LE54 25 1 ET in T30 18-8 55 Plain 5JE60 10 Tin £10 18-8 55 Plain 5JY84 50 
Machine Screws 1% іп T25 Steel Black 6LE55 25 2in Т30 18-8 SS Plain 5JE61 10 iin £10 18-8 SS Plain BJYS3 50 
Тіп T25 18-8 55 Plain 5JE66 50 Pan Head Spanner Drive 1%in #10 18-8 SS Plain 5JY85 25 
WEE GI | [IAE СЕЕ ЕЕ Me 
^in 125 18- ain 5 h in - ain 5. 5 in E ain 5. 
Dia./ Yin T25 18-8 55 Plain 6LE33 25 Жіп #6 18-8 SS Plain 5JB83 50 Yin #10 18-8 55 Plain 5ЈҮ88 50 
Thread Driver Item Pkg. Yin T25 Steel Black 6LE56 25 Yin #6 18-8 55 Plain 5JB85 50 #10-32 1% іп #10 18-8 SS Plain 5JY91 25 
ОЕ ака ЕЗ M i a 
utton Head Pin-In Hex Drive in 5 eel Blac! 57 25 A in - ain 5. 5 in Е ain 5 5 
Win Vein 18-8 SS Plain 6LE66 25 #10-32 (іп T25 18-8 55 Plain 6LE35 25 iin #6 18-8 55 Plain 5JU58 50 Тіп £10 18-8 SS Plain 5ЈҮ90 25 
Yin Yin Steel Black 6LE99 50 Yin T25 Steel Black 6СЕ58 25 Yin #8 18-8 SS Plain 5JU59 50 Yin #14 teel Zinc 5КА23 100 
rc СОЕ: Ж оет к o5 
^in Vein eel Blac 5 in 5 eel Blac! 59 25 A in - ain 5 5 4 in Z ain 5. 5 
аа сасе Жолла меті Nu 
віп Y&in Steel Blac 5 in eel Blac! in - lain 5 in teel Zinc 
Yin 9% іп 18-8 SS Plain 6LE69 25 Yin T27 18-8 55 Plain 6LE37 10 {in #8 18-8 55 Plain 5JU64 25 Tin #14 18-8 55 Plain 5JY95 25 
Win Әріп Steel Black 6LUT2 50 Yoin T27 Steel Black 6LE62 25 Win 410 18-8 55 Plain 58066 25 Тіп %14 18-8 SS Plain 5JY94 25 
49-32 Ain ріп 18-8 SS Plain 6LE70 25 Yin T27 18-8 55 Plain 5JE69 25 in #10 18-8 SS Plain 5067 25 2in #14 18-8 55 Plain 5JY96 25 
Yin Y&in Steel Black 60013 50 Yin Т27 18-8 SS Plain 6LE38 10 #10-24 Тіп 410 18-8 55 Plain 5JU68 25 Round Head ШЕШІП; Drive 
Tin 9% іп 18-8 SS Plain 6LE71 25 Yin 127 Steel Black 6LE63 25 {in £10 18-8 SS Plain 5JU69 25 48-32 38 in Steel Zinc 5КА51 100 
III Е gt грана г 
in Әріп Steel Blac in - ain in - ain - in teel Zinc 
Win 9% іп 18-8 SS Plain 6LE73 25 14-20 1 Yin 127 18-8 SS Plain 6LE40 10 Ain #10 18-8 55 Plain 5JU72 25 #10-32 Yin #10 Steel Zinc 5KA61 50 
Hin Yo in 12 SS Plain 6LE74 25 Twin T27 188 SS Plain 6LE41 10 ain #10 18-8 3 Plain 5JU73 25 Bin #10 Stee Zinc 5KA65 50 
% in 932 іп Steel Black 6LU15 50 1іп 127 eel Black 6LE64 25 Yain #10 18-8 SS Plain 5JU74 25 “іп #10 teel Zinc SKA66 50 
Yin Ya in TES SS Plain 6LE75 25 Thin T27 S TB аск 6LE65 25 #10-32 17 іп £10 18-8 ES Plain 5JU76 25 W-20 Tin £10 alee Zinc 5KA68 25 
Y2 in У?іп eel Black 6LU16 50 Tin 12/7 18-8 SS Plain 5JE71_25 1іп #10 18-855 Plain 5JU75 25 lin #10 teel Zinc SKA67 25 
#10-24 Ain Y&in Steel Black 60017 50 1 іп T27 18-8 SS Plain 5JE72 25 2in #10 18-8 SS Plain БЛ/77 25 2%in #10 Steel Zinc 5KA70 10 
Y in %? in 18-8 SS Plain 6LE76 25 1 іп T27 18-8 SS Plain 5JE73 25 #10 18-8 SS Plain 5JU78 25 Truss Head Spanner Drive 
% in Ya in Steel Black 6LU18 25 2in T27 18-8 55 Plain 61Е42 10 #12-24 van #12 18-8 SS Plain 5Ј079 25 Yin #8 18-8 55 Plain 5KA28 10 
іл жм ee ee ee 1 Е 
5n in n in 18-8 SS Plain 6LE78 25 44-40 5 in 4 18-8 SS Plain 5ЈҮ28 50 Yin 714 18-8 SS Plain 5JU82 25 2 in #8 18-8 SS Plain 5KA32_ 10 
ee eS аа DIE Oz: ка 
сао Yin Y&in Steel Black 60020 50 ао "Ain 76 18-8 SS Plain 5JY33 50 2in #14 18-8 55 Plain 5JU85 25 14-20 Тіп #14 18-8 55 Plain 5КАЗ7 10 
1032 yi Yao іп 18-8 SS Plain GLEB1 25 7652-10-46 18-8 SS Plain 5Ш\З4 50 Sin #14 18-8 55 Plain 4086 10 Hin £14 18-856 Plain BKA38 10 
катт O ша с Шш иа ЕЕ а 
1 ih To in Stee Black. 6LU22 55 ЖП #8 18-855 Plain Ba? 5 ап кл n TRA Steel Zinc 5JA79 100 DER 1 A #14 18-8 55 Plain КААП 10 
#12-24 in Yin Steel Black 60023 25 Yin #8 18-8 SS Plain 5JY38 25 Vain T8 Steel Zinc 5JA80 100 2in 414 18-8 SS Plain 5KA42 10 
іп Yin Steel Black GLU24 25 Yin 48 18-8 55 Plain 5ЈҮЗ9 25: 256-уіп T8  SieelZinc 5JA81 100 Tin #14 18-8 55 Plain 5КА45 10 
Yin 9% іп 18-8 SS Plain 6СЕ83 25 #8-32 Tin 78 18-8 SS Plain 5.//41 25 Yin T8 Steel Zinc 5JA82 100 Twin #14 18-8 55 Plain БКА47 10 
Yin Әсіп Steel Black 60025 25 Tin #8 18-8 55 Plain bJY42 25 Yin 110 Steel Zinc 5JA83 100 %-16 2in #14 18-8 SS Plain 5KA48 10 
Yein 52 in 18-8 SS Plain 6LE84 10 Tin #8 18-8 55 Plain 5JY40 25 #4-40 Asin 110 Steel Zinc 5JA84 100 2%in #14 18-8 55 Plain 5KA49 10 
Yin Y5in Steel Black 60026 25 2in 78 18-855 Plain 5JY43 25 Yin Т10 Steel Zinc 5JA85 100 3in #14 18-855 Plain 5КА50 10 
Min іп 18-8 SS Plain 6LE85 10 Yin #10 18-8 55 Plain BJYA4 25 іп Т10 Steel Zinc 5JA87 100 
74"-20 Жіп 95 їп Steel Black 60027 25 Ain #10 18-8 SS Plain bJY45 25 
Tin 9% іп 18-8 SS Plain 6LE86 10 410-24 lin #10 18-8 55 Plain 5JY46 25 
1 in Yin 18-8 SS Plain 6LE87 10 {Vin £10 18-8 55 Plain 5JY47 50 
uu: Ар ша 1o 
in Әсіп Steel Blac in ain 
17 їп Yin Steel Black 60029 25 Yin 410 18-8 55 Plain 5ЈҮ50 25 FIND MORE ONLINE 
2in 5% іп 18-8 SS Plain 6LE89 10 Jin #10 18-8 SS Plain 5JYb1 25 . А : 
in Asin 18-8 SS Plain GLE90 10 1 іп #10 18-8 SS Plain 5JY53 25 Can't find it here? Go to Grainger.com? today to see our 
Yin Увїп Steel Black 6LU30 10 #10-32 1 ^in £10 18-8 SS Plain 5JY54 25 В EAS а 
| Tin еіп 188 55 Plain 6LEO1 10 Тіп 410 198 55 Plain 5//52 25 full selection of over 1.5 million products and the services 
?1e'-18 1 Жіп “ein 18-8 SS Plain 6LE92 5 2Vein #10 18-8 SS Plain 5JY56 25 i i 
Tin Vs in 18-8 $$ Plain BLES 5 Zin #10 19-858 Plain 5755 25 X апа solutions to help you get it done! 
Тіп “ein Steel Black 6LU31 10 #12-24 Win #12 18-8 55 Plain 5JY57 25 
2in sin 18-8 SS Plain 6LE94 5 Ain #12 18-8 55 Plain 5JY58 25 


1-Way Drive Screw Removal Tool 


Nickel-plated 1018 steel . Item 
shaft. 7" overall length. For Screw Size Shank Length Mo. 
#8 and #10 35, in — 1ZLA6 
312 and #14 din 12178 
2104 GRAINGER. Find even MORE оп Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ITI 


Download Available 
GRAINGER.COM 


CAD 


FASTENERS 
Screws 


Spanner Drive, 


Drive Flat Head 


„ бш} 


Pin-In Torx Drive, 


ІШ) 


M 
(22222 


ШИШЕ 


Ou» Qw 


Pin-In Hex Drive, 
Button Head 


Pin-In Hex Drive, 
Flat Head 


Button Head Drive, Flat Head Pin-In Torx Drive, Self- Pin-In Torx Drive, 
Drilling, Flat Head Self-Di ng, 
Tamper-Resistant Sheet Metal Screws Pan Mead 
Meet ANSI/ASME B18.6 standards. 
Driver Item Pkg. Driver Item Pkg. Driver Item Pkg. Driver Item Pkg. 
Size Length Size No. Qty. Size Length Size No. Qty. Size Length Size No. Qty. Size Length Size No. Qty. 
One-Way Drive, Round Head tin #12 5КҮ24 25 Yin Yin 5К058 50 V in 27 5KU98 25 
18-8 Stainless Steel #12 1^in #12 5КҮ25 25 Yin 982 іп 5KU59 50 #14 Зд in 27 5KU99 25 
Yo in #6 5JA34 100 Twin #12 SKY26 25 #10 lin %ein 5KU60 25 1in 27 5КҮ10 25 
46 34 in #6 5JA35 100 2 in #12 5KY27 10 1%in %2in ^ 5KU61 25 Pin-In Torx Drive, Flat Head 
tin #6 5JA36 100 Spanner Drive, Pan Head 1%in_ %2in ^5KU62 25 18-8 Stainless Steel 
їйїп Ж 5ЈАЗТ 50 18-8 Stainless Steel 2in Yin 5KU63 25 V in 15 5КҮ43 25 
тіп #8 5JA38 50 тіп %6 5HY93 25 Yin 982 іп 5KU64 25 #6 Зд in 15 5KY44 25 
34 in #8 5JA39 50 ys in #6 5HY94 25 #4 lin %zin SKU65 25 tin 15 5КҮ45 25 
#8 lin #8 5JA40 50 #6 34 in #6 5HY95 25 1^in in 5KU66 25 Y in 20 5KY46 25 
1Min #8 5JA41 50 1in #6 SHY9! 25 1%їп Sein 5KU67 25 48 Ya in 20 5KY47 25 
їйїп 48 5JA42 50 Twin Ж 5HY97 25 Pin-In Hex Drive, Flat Head 1in 20 5КҮ48 25 
Y in #10 5JM3 50 36 in #8 5HY98 25 18-8 Stainless Steel 1 іп 20 5KY49 25 
3A in #10 5JA44 50 V in #8 5HY99 25 in Жіп 5KY28 25 V in 25 5КҮ50 25 
#10 lin #10 5JM5 50 56 in #8 5JA10 25 #6 Yin жіп 5KY29 25 #10 34 in 25 5KY51 25 
10і 70 5JA46 50 #8 Зд in #8 5JA11 25 1in Vs in 5KY30 25 1in 25 5КҮ52 25 
2in #10 5JM7 25 1in #8 5JA12 25 Wein 98 іп 5КҮЗ1 25 1 Фіп 25 5КҮ53 10 
тіп #12 5ЈА48 50 Twin #8 5JA13 25 #8 Yin 982 іп 5KY32 25 3A in 30 5KY54 10 
34 in #12 5JA49 50 2in #8 5JA14 25 lin Yin 5KY33 25 #14 tin 30 5КҮ55 10 
#12 lin #12 5JA50 50 Y in #10 5JA15 25 їп 982 іп 5KY34 25 1% in 30 5KY56 10 
1^in #12 5ЈА51 25 % in #10 5JA16 25 Yain  Yein 5KY35 25 Pin-In Torx, Self-Drilling, Flat Head 
1^in #12 5JA52 25 34 in #10 5JA17 25 #10 lin Yin 5KY36 25 Steel, Zinc Chromate Finish 
2in #12 5JA53 25 #10 lin #10 5JA18 25 1Y%in Yin 5KY37 25 18-18 1 “in 15 5JU54 50 
V in #14 5JA54 50 їйїп #10 5JA19 25 1%їп in 5KY38 25 Зд in 25 5JU55 50 
34 in #14 5JA55 25 1%in #10 5JA20 25 Әйіп 92іп 5KY39 25 #10-16 1 ^in 20 5JU56 50 
#4 1Min #14 5ЈА57 25 2in #10 5ЈА21 10 #4 lin 9Фіп 5КҮ40 25 2in 20 5JU57 50 
їп #14 5JA58 25 1in #12 5JA22 25 1йїп in 5KY41 25 Pin-In Torx, Self-Drilling, Pan Head 
2in #14 5JA59 25 $2 1%in #12 5JA23 25 1VWin in 5KY42 25 410 Stainless Steel 
3in #14 5JA60 10 2in #12 5JA24 25 Pin-In Torx Drive, Button Head Y in 20 5JU45 25 
Steel, Zinc-Plated Yin 44 5JA25 25 18-8 Stainless Steel 48-18 34 in 20 5JU46 25 
3s in #6 5JA61 100 #14 tin #14 5JA26 25 Yo in 10 5KU68 25 tin 20 5JU47 25 
46 Y in #6 5JA62 100 2in #14 5JA27 25 46 34 in 10 5KU69 25 1 in 20 5JU48 10 
34 in #6 5JA63 100 Pin-In Hex Drive, Button Head lin 10 5KU70 25 Y in 25 5JU49 25 
tin #6 5JA64 100 18-8 Stainless Steel 1 Фіп 10 5KU71 25 3A in 25 5.Л/50 25 
36 in #8 5JA65 100 Yin жіп 5KE94 25 Y in 15 5KU72 25 #10-16  1in 25 5JU51 25 
Ye in #8 5JA66 100 #6 Yin Жіп 5KE96 25 Ya in 15 5KU73 25 1%in 25 5JU52 10 
#8 34 in #8 5JA67 100 lin Ys in 5KE98 25 #8 lin 15 5KU74 25 1 in 25 5JU53 10 
lin #8 5JA68 100 Yin Yin ^ 5KU10 25 1 іп 15 5KU75 25 Torxplus Drive, Pan Head 
Twin #8 5JA69 50 Yin 98 іп 5KU12 25 1 Фіп 15 5KU76 25 18-8 Stainless Steel 
V in #10 5JA70 100 #8 Yin 982 іп 5KU14 25 Y in 25 5KU77 25 #0-42 Фіп P5 5ЈЕТ5 50 
#10 34 in #10 SJA71 100 lin  *gin 5KU16 25 Ya in 25 5KU78 25 42-28 Vin P7 5JE76 50 
lin #10 5JA72 100 1^in 982 іп 5KU18 25 #10 lin 25 5KU79 25 36 in P7 5JE77 50 
їп #10 5ЈАТЗ 100 1 іп 982 іп 5KU20 25 1 Жіп 25 5KU80 25 Жіп Р10 5JE80 50 
Y in #14 5JA74 50 Wein 98 іп 5KU22 25 1 Фіп 25 5KU81 10 #4-20 _ %in P10 5JE81 50 
34 in #14 5JA75 100 Әіп 982 іп 5KU24 25 Y in 27 5KU82 25 34 in P10 5JE83 50 
#14 tin #14 5JA76 100 #10 lin 9Фіп 5KU26 25 Ya in 27 5KU83 25 Ya in P15 5JE84 50 
10і #14 SJA77 50 1in %?іп 5KU28 25 #14 lin 27 5KU84 10 #6-19 Фіп P15 5JE85 50 
2in #14 5JA78 25 1%їп віп 5KU30 25 1 Жіп 27 5KU85 10 Yo in P15 5JE86 50 
Spanner Drive, Flat Head i Y2in_ 5KU32 25 1 Фіп 27 5KU86 10 Case Hardened Steel 
18-8 Stainless Steel Yin ^ 5KU34 25 Steel, Black Oxide Finish 40-42 — "ein 1Р5 5JE90 50 
V in #6 5KY11 25 #4 Y2 in 5KU36 25 V in 10 5KU87 25 36 in ІР5 5JE92 50 
#6 34 in #6 5KY12 25 582 in 5KU38 25 #6 34 in 10 5KU88 25 44-20 3A in P10 5JE96 100 
tin #6 5KY13 25 іп 982 іп 5KU40 25 tin 10 5KU89 25 Ya in P10 5JE99 100 
Yin #6 5КҮ14 25 , V in 15 5KU90 25 JA in P20 5JU13 100 
34 in #8 5KY15 25 i % 5KU42 50 #8 34 in 15 5KU91 25 48-16 Y in P20 5JU14 100 
#8 tin #8 5KY16 25 #6 Vs in 5KU44 50 1in 15 5KU92 25 34 in P20 5JU15 100 
1^in #8 5KY17 25 Vs in 5KU46 25 Y in 25 5KU93 25 lin P20 5JU16 100 
1%2in_ #8 5KY18 25 542 in 5KU48 50 Ya in 25 5KU94 25 #10-14 1in P25 5JU19 50 
Y in #10 5KY19 25 Y2 in 5KU50 25 #10 1in 25 5KU95 25 1 Жіп ІР25 5JU20 50 
34 in #10 5KY20 25 #8 35 in 5KU52 25 1 іп 25 5KU96 25 Зд in P30 5JU23 50 
#10 tin #10 5КҮ21 25 % in 5KU54 25 1% in 25 5KU97 25 W-10  1in P30 5JU24 50 
iin #10 5KY22 25 582 in 5KU56 25 1 іп IP30 5.25 50 
2in #10 5КҮ23 25 542 in 5KU57 25 
Self-Tapping Sheet Metal Screws 
= Hardened steel " vm Чет Pkg. 
1/ dri i ize en 0. : S 
= Hex Washer Head have a Ya" driver size .. Нех Washer Head, Zinc-Plated, Slotted Drive ( 
1-pc., 1-side-installation fasteners penetrate metal and tap their #6 ¥in 1MB43 100 Q UM ( ( ( ( ( \ ( 
own mating threads to eliminate the need for prepunched holes. ——*" ^п мс 100 - 
Vote: Additional sizes, materials, and slotted drive are available on #8 % in 1MB46 100 Hex Washer Head w/ 
Grainger.com®. #10 Vo in 1MB47 100 Neoprene Washer 
34 in 1MB48 100 
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FASTENERS Scan. Order. Done. == 


Screws Details on page A1. 
C a чш Sheet Metal Screws 
pu ү резе мох е. c d All meet ANSI/ASME B18.6 standards, except 4HJX1, 4HJX5, 
Hips Drive ea Hips Drive 4HJX7, and 4HJX9. 
Note: Additional sizes, materials, and slotted drive are available on Grainger.com®. 
Driver Item Pkg. Driver ltem Pkg. Driver Item Pkg. Driver Item Pkg. Driver Item Pkg. Driver Item Pkg. 
Size L Size No. Qty. Size L Size No. Qty. Size L Size No. Qty. Size L Size No. Qty. Size L Size No. ly. Size L Size Мо. Qty. 
Flat Head Phillips Drive % 42 2WE42 100 = | Oval Countersunk % 402 31JM46 100 % #3 11/80 100 % #3 1МЧЕ81 100 
Steel % %2 1WA30 100 Head Phillips Drive % #2 1MA27 100 % #3 1L¥81 100 Ye #3  1VE82 100 
Y 41 31JM56 100 % #2 1WA31_ 100 18-8 Stainless Steel % #2 1MA28 100 3. #3 ТІУ82 100 34 $3 1VE83 100 
% #1 1МА77 100 1 #2 1ШАЗ2 100 Ж #1 31JN51 100 ИМ #2 1MA29 100 % #3  11Y83 100 1 #3  1VE84 100 
"m % $1 1МА79 100 #10 їйї 72 1WA33 100 #4 % #1 31JN52 100 % #2 311М47 100 1 #3  1lY84 100 #12 17 #3  1VE85 100 
ув %1 1МА78 100 1% #2 1WA34 100 1 ЖІ 31JN53 100 #8 1 #2 1MA30 100 #121% 73 1LY¥85 100 1% #3 1VE86 100 
3. Я1 1МА80 100 1% #2 1WA35 100 46 Ye $2 31JN54 100 14 #2 1MA31 100 1% Я3 ТІҮ86 100 2 #3 1VE87 100 
1 :1 1МА81 100 2 £2 1WAS36 100 % #2 31JN55 100 1% #2 1MA32 100 1% #3 11Ү87 100 2% #3  1VE88 100 
И #2 1МА82 100 2% #0 31JN42 100 Oval Head Phillips Drive 2 $2 1МАЗЗ 100 2 #3 11Y88 100 3 73 1VE89 100 
% $2 1MA83 100 3 #2 31Л43 100 X Steel 2% #2 31JM48 100 2% #3 1МА12 100 % #3  1VE90 100 
Yo #2 1МА84 100 ya #3 1WA40 100 Yo #2  2XA63 100 3 %2 31JM49 100 3 £3 1MA13 100 % #3  1VE91 100 
% #2 1MA85 100 1 £3 1ША41 100 46 % $2  2XA67 100 % $2 31JM50 100 i? #3 31JM39 100 % $3  1VE92 100 
46 И #2 1МА86 100 1% #3 1ША42 100 3. $2  2XA65 100 Yo %2 1MA34_ 100 % £3 31ЈМ40 100 1 £3  1VE93 100 
% $2 31JM57 100 1% Я3 1WMS3 100 1 #2  2XA69 100 % #2 31JM51 100 7& #3 11У92 100 #4 їй #3 1МЕ94 100 
1 #2 1МА87 100 #12 134 #3 1WA44 100 % #2 ?ХАТ0 100 3. #2 1МАЗ5 100 1 #3 11Ү93 100 1% #3 1VE95 100 
1% 22 1МА88 100 2 £3 1WMS 100 48 3. #2 2ХАТ1 100 % #2 311М52 100 #14 їй 73 11Ү94 100 1% #3  1VE96 50 
1% #2 1MA89 100 2% #3 31JN44 100 1 #2 2ХА72 100 #10 1 #2 1МАЗ6 100 1% #3 11/95 100 2 #3 1VE97 50 
2 #2 91JM58 100 3% #3 104066 25 1% 42 2ХА13 100 14 #2 1MA37 100 14 #3 11ҮУ96 100 2% #3 1МЕ08 50 
% #2 1МА90 100 3 43 3145 100 % #2 2ХА74 100 1% #2 1MA38 100 2 #3 1LY97 100 3 #3 1VE99 50 
% $2 1МА91 100 ИМ #3 1ШМ8 100 #10 1 #2 2XA75 100 2 £2 1MAS39 100 2% #3 1\98 100 Round Head Phillips Drive 
% $2 1МА92 100 1 #3 1WA49 100 1% #2 2XA76 100 2% #2 1MMO0 100 3 #3 dLY99 100 #10 1 #2  1VU95 100 
% $2 1МА93 100 1% #3 1WA52 50 18-8 Stainless Steel 3 #2 1МАД1 100 Ye #3  11Y89 100  TrussHead Phillips Drive 
% #2 31JM59 100 H4 1^4 #3 31JN46 100 % 42 1WB39 100 % #3 1MM?2 100 “in % #3  1LY91 100 Y #1 1VU61 100 
48 1 32  1MA94 100 15^ #3 31JN47 100 % 42 1WB43 100 % #3 1МА4З 100 % #3 1090 100 % Я1 1VU62 100 
1% #2 1МА95 100 2 #3 31044810 #6 % %2 1WB45 100 % #3 1МА44 100 18-8 Stainless Steel 34 V» Ж 31JN13 100 
1% #2 1MA96 100 2% #3 31JN49 100 їй 22 TWB49 100 1 #3 1MA45 100 42 % #1 WEM 100 % #1 31JN14 100 
1% #2 1МА97 100 3 43 310450 100 1% #2 1WB51 100 #12 174 #3 1MA46 100 % #1  1VE42 100 1 #1 31JN15 100 
2 #2 1МА98 100 Нех Washer Head % 402 1WB53 100 1% #3 1MA47 100 JY 41 ТМЕ43 100 Y #2 10064 100 
2% #2 1MA99 100  Slotted/Hex Drive % #2 1WB55 100 2 #3 1МА48 100 % #1  1VE44 100 % $2 31JN16 100 
3 #2 1MB10 100 Steel Ye #2 1ШВ57 100 2% #3 1MA49 100 #4 % #1 TWEAS 100 46 % #2 1VU66 100 
% $2 31JM60 100 ў Yin 1MB55 100 34 #2 1WB59 100 3 #3 1МА50 100 % #1 1МЕ46 100 % %2  1VU67 100 
y, #2 1МВ11 100 % “іп 1МВ57 100 1 #2 1WB61 100 % #3 31JM53 100 % 44 ТМЕ47 100 Y. 42 31JN17 100 
% #2 31JM61 100 #6 1 vain 1MB58 100 #8 1% #2 1WB63 100 % #3 1MA51 100 1 ЖІ 31JN01 100 1 #2 31JN18 100 
% %2 1МВ1З 100 їй vain 1MB59 100 1% 722 1WB65 100 1 #3 1МА52 100 И %2 1МЧЕ49 100 % #2 10070 100 
% $2 31JM62 100 1% “Yin 1МВ60 100 14 $2 1WB67 100 #14 14 #3 1МА5З 100 % $2  1VEB0 100 % #2 10071 100 
40,1. 82 1MBI4 100 #7 Y» Vain 1MB61 100 2 #2 1WB69 100 1% f3 1МА54 100 % #2 1WE51 100 % 42 1WU72 100 
14 22 1МВ15 100 % Wain 1MB62 100 2% $2 1WB71 100 2 #3 1MA55 100 #6 % 72  1VES2 100 #8 34 $2 10073 100 
1% 722 1MBi6 100 % Vain 1MB64 100 3 %2 1WB73 100 2% #3 31JM54 100 1 42  1VES4 100 1 #2 10074 100 
1% #2 1МВ17 100 48 1 Yin 1MB66 100 % 402 1WB75 100 3 £3 31JM55 100 їй #2 1VE55 100 їй #2 31JN19 100 
2 #2 1МВ18 100 1% Yin 1MB67 100 % #2 1WB77 100  PanHeadPhillips Drive 1% #2 1МЕ56 100 19 #2 3S31JN20 100 
2% #2 1МВ19 100 2 Wain 1MB69 100 % #2 1WB79 100 д #1 2ХВ15 100 И #2 31JN02 100 2 #2 310М21 100 
3 £2 1МВ20 100 2% Vain 1MB70 100 % #2 1WB81 100 % £1  1LY38 100 % £2 1МЧЕ57 100 ¥ %2  1VU77 100 
% #3 31JM63 100 % Asin 1МВ71 100 14 42 1WB83 100 "m % #1 11Ү39 100 w% $2  1VES8 100 % #2 10078 100 
% #3 31JM64 100 % Asin 1MB73 100 #101% #2 1WB85 100 % #1 1LY40 100 % #2  1VE59 100 % #2 10079 100 
% #3 1МВ22 100 #1017 sin 1MB78 100 1% 22 1WB87 100 3. #1 11Ү41 100 % $2  1VE60 100 % $2 31JN22 100 
% #3 31JM65 100 2% sin 1MB80 100 1 #2  2WE66 100 1 £1  11Y42 100 % %2  1VE61 100 710174 72 10082 100 
1 #3  1MB23 100 3 ein 1MB81 100 2 £2 1WB89 100 И #2 7/43 100 #8 1 #2  1VE62 100 1% #2 1VU83 100 
#12 114 723 1MB24 100 ў Yin 1MB82 100 2% #2 1WB91 100 % #2 11/44 100 їй $2 1МЕ65 100 1 #2 31JN23 100 
1% #3 1МВ25 100 % Sein 1МВ83 100 3 #2 1WB93 100 Ye $2 11/45 100 104 #2 31JN03 100 2 £2 31JN24 100 
1% #3 1МВ26 100 #12 17 sin 1MB86 100 % #3 1WB95 100 % #2 11Ү46 100 1% #2 31N04 100 2% $2 31Ј№5 100 
2 #3 1МВ27 100 2% віп 1MB89 100 3. #3 1WB97 100 46 34 #2 1LY47 100 2 #2 1VE66 100 % #3 31JN26 100 
2% $3 1MB28 100 3 esin 1MB90 100 1 #3  1WB99 100 % #2 31JM34 100 2% $2 1VE67 100 1 #3 31JN27 100 
3 #3 1MB29 100 Y» Зіп 1МВ91 100 n2 1% #3 TWE11 100 1 #2 1LY49 100 3 42 1VE68 100 10 #3 31JN28 100 
% $3 1МВ30 100 9% іп 1MB92 100 1% #3 1ШЕ1ІЗ 100 14 #2 11Ү50 100 % #2 31JN05 100 #121% #3 31JN29 100 
1 #3  1MB31 100 #14 34 Эіп 1NB86 385 2 #3 ТМЕІ5 100 1% 722 10ү51 100 ў #2 31JN06 100 2 #3 310430 100 
14^ #3 1MB32 100 1 іп 1MB94 100 2% #3 1WET7 25 2 %2 31JM35 100 % 42 31JN07 100 2% $3 31N31 100 
#4 1% #3 1MB33 100 17 %in 1МВ95 100 3 #3 1WEI9 25 % #2 ТІУ52 100 % #2 31JN08 100 3 #3 31JN32 100 
1% #3 1MB34 100 иі 2% Эіп 1MB98 100 % $3 1ШЕ21 100 % $2 11У53 100 7& $2  1VE73 100 % #3 31JN33 100 
2 #3 1MB35 100 11 3 %in 1MB99 100 їй #3 1WE23 100 #7 % #2 11Ү54 100 #10 1% 722 1\ЕТТ 100 їйї #3 1\89 100 
2% #3 1MB36 100 34 Asin 1МЕ14 100 1% #3 1WE25 100 1% #2 311M36 100 1 #2 31JN09 100 1 #3 31JN34 100 
3 #3 1MB37 100 .. 1 sin 1МЕ15 100 1% #3 1WE27 50 1 £2 31JM37 100 їй 22 31JN10 100 #141% #3 31JN35 100 
18-8 Stainless Steel Жіп 1% Asin 1МЕ16 100 #14 1 #3  2WE67 100 Ж #2 Түт 100 1% #2 31111 100 2 #3 391JN36 100 
% #1 1\96 100 1% sin 1VHE9 100 2 #3 1WE28 25 % #2  1lY58 100 2% #2 1VE79 100 2% #3 31437 100 
% #1 1VU97 100 У 1% Yin 1МЕ12 100 2% #3 1ШЕЗІ 25 % 42 11У59 100 2 #2 3112 100 3 £8 31JN38 100 
#4 % #1 1VU98 100 іл 2 Win 1ME13 100 3 #3 1WE33 25 % 42 ТІУ60 100 3 #2 1VE80 100 
% #1 1VU99 100 18-8 Stainless Steel Pan Head Combo Drive % #2 ТІҮ6І 100 
1 71 31JN39 100 48 1% —  1WE51 100 Steel % #2  1lY62 100 
% #2 1WMi1 100 2 —  1WES3 100 4 #1 31JM41 100 #8 1 #2 11Ү63 100 
Yo $2 1WA12 100 H0 % —  1WE57 100 ¥ $1 1МА14 100 1% #2 1LY64 100 
% i TEARS 100 1% Vin IWE63 100 4, 2 £1 1МА15 100 1% 2 TS 100 
Л 34 sin 1WE76 100 % #1 1МА16 100 4 
"Ai амны Ы 22-ШІ | DOWNLOAD 
2 а еа lips Drive = 
1% #2 31JN40 100 Steel а % #0 1МА19 100 3 #2 1MA 100 the Grainger 
2 £2 1WMSB 100 Yo #2 AHJX1 200 % #2 31JN67 8000 % $2  11Y68 100 " 
% #2 1WA19 100 3. $2 ДНЈХБ 200 % $2 1МА21 100 Ф #2 169 100 Mobile App! 
% $2 1WA20 100 1 #2  4HJX7 200 % 42 1MA22 100 % $2 170 100 
ya #2 1МША21 100 їй 22 AHJX9 100 #6 % #2 31JM44 100 % #2 1071 100 
% %2 1WA22 100 % #2 31JM23 100 1 42 1МА23 100 7& #2 11У72 100 * Easy Checkout 
1 #2 1WA?3 100 #6 9 #2 31ЛМ24 100 14 42 1МА24 100 #10 1 #2 1LY73 100 • Track Orders 
#8 1% #2 1ША24 100 % #2 31JM25 100 1% 42 1МА25 100 14 #2 d1LY74 100 я . 
1 n 5 twins ТШ % #2 31JM26 100 2 #2 31JM45 100 1 2 2 175 100 * Create Location-Based Lists 
A в #2 31JM27 100 A 
2 #2 1WA27 100 94 12 310M28 100 2 —2 —1ү77 100 | ° Search Бу Image 
2% $2  31JN41 100 48 1 #2 31JM29 100 2% $2 178 100 aun 
3 #2 1WA29 100 їй $2 31IM30 100 3 42 1179 100 > To download the app, visit 
ТА 42 ЗЫМ 100 grainger.com/mobile 
2 #2 31JM33 100 
8 
Apple, the Apple logo and iPhone аге trademarks of Apple Inc. 
App Store is a service mark of Apple Inc. 
Google Play is a trademark of Google Inc. 
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GRAINGER.COM Screws 
Driver Thread ltem Pkg. Driver Thread Item Pkg. 
Length mE Size Material Brand Мо. Qty. Lengi к Mrd E Material Brand Мо. Qty. ary 
integral Washer е riting screw (bon 
7€ Asin VW-14 Steel Climaseal Теке 36К114 250 Ип #8-18 410SSPlan — 1WU78 100 ý (7 e 
Sealing Vain 48-18 Steel Zinc — 391047 200 E: 
sy sin #1016  SteelZinc -- 2XA56 100 Win #8-18 Steel Zinc -- 31J4J94 4000 Hex Ù н 
Әвіп £10-16  SteelZinc -- 31JK11 3000 5& sin #10-16 410SS Plain -- 1WU88 100 Washer w/Neoprene 
Wain 48-18 Steel Zinc — — 317183 200 sin £10-16 —SteelZino -- 2ХА47 100 Washer 
Wain #8-18 Steel Zinc — — 31JK33 4000 sin %10-16 Steel Climaseal Teks 36K133 500 
Yein £10-16 SteelZinc -- 31187 100 sin £10-16 Steel Zinc -- 31/98 3000 J 
Misin #10-16 SteelClimaseal Teks 36К130 500 Vain #6-20  SteelZinc — 310144 200 mi Buildex 
Жеш 410-16 Е Ain #818410 88 Prin СТО 100 И 
зи" 16 In - eel ZINC = 4 In T jain = 
ee че с=т Serr Drilling Hex Washer 
^e in - teel Climaseal Teks 4 in - eel Zinc — 
Vin £12-14 Steel Climaseal Teks 36К157 500 vem 410-6 410 55 Pain —  1wus 30 Sheet Metal Screws 
Asin £12-14 Steel Zinc — —  31JKi3 2500 Әвіп £10-16  SteelZinc -- 31152 100 | 
Зіп 17-14 Steel Zinc -- — 1ME17 100 sin #10-16 Steel Climaseal Teks 36К127 500 а Package quantities are exact 
Жіп Ve-14 Ѕіее Zinc -- 31JK15 1500 Misin #10-16 Steel Climaseal Теке 36К128 500 safe В - 
ж Жеш 014 gie Climasea Теке 36K113 500 w Yen #10-16 Slee Zinc Teks 38K129 500 1-рс., 1-side-installation fasteners have a drilling 
Увіп 14-14 Steel Climaseal Teks 36К112 500 5ле іп 710-16 eel Zinc — 314499 3000 int ti ille i i 
йїп 48-18 Steel Zinc — 314484 200 Wein 412-14 410 SS Plan — iwas so Point tip that drills its own hole and forms its own 
Жып Уй былк — MUS 100 vn а шш теа 2052100. internal mating threads. 
16 In le eel ZINC — 16 In = ее! Climaseal 1екѕ H è Я Te " 
Asin #10-16 Steel Zinc -- 31JK35 2500 Vin 412-1 41055 Plain —  31JK22 2000  Climaseal corrosion-resistant finish provides excel- 
yin 712-14  SteelZinc — 20080 100 sin 712-14  SteelZinc -- 31JK04 2500 lent resistance to most forms of abrasion and torque. 
qo Mein #12-14 Steel Climaseal Теке 36К140 250 Yin 1-14 410SSPlam — 1МҮ18 50 ; : А нае . 
Jein #12-14 Steel Climaseal Teks 36К141 250 Win W-14 Steel Zinc — 31/62 100 Electro Zinc corrosion-resistant finish is applied to 
sin #12-14 Steel Climaseal Текѕ 36К142 250 %in  W-14 SteelClimaseal Teks 36K110 500 36K129. 
Mein £12-14  SteelZinc -- 31JK14 2000 Ип 4-14 Steel Zinc -- 31JK08 1500 | . К 
Am Sr 5 Stee Zinc == EU 10 ж БШ DOM ioo Cimaseal Take S 200 Gray Spex corrosion-resistant finish on 36K145 is 
віп A teel Climaseal Teks isin W eel Climaseal Teks i А А 
Win 17:14 Steel Climaseal Teks 36K098 250 Vin #620 Steel Zinc — 21045 200: êN organic waterborne coating, applied with a state 
TW' sin 4-14 Steel Climaseal Teks 36K105 250 Wain 28-18 41055 Ріаіп —  1WU82 100 of-the-art process that eliminates Phillips recess fill 
Yuin 8-18 Steel Zinc -- 31/85 100 Ип 48-18 Steel Zinc -- 314449 200 roblems 
Yein £10-16  SteelZinc — 31889 100 Йіп #8-18 Steel Zinc. — 314498 3000 P ; 
Asin £10-16  SteelZinc -- 31JK36 2000 Әвіп %10-16 410SS Plain — 1WU92 100 Driver Thread Item Pkg. 
Hein 712-14 Steel Zinc — 20081 100 sin #10-16 Steel Zinc -- 31М54 100 Length Size Size Material Brand Мо. Qty. 
1и" sin #12-14 Steel Climaseal Teks 36148 250 sin #10-16 Steel Climaseal Teks 36121 500 Self Drilling Screw (Cont.) 
sin £12-14 Steel Climaseal Teks 36K149 250 sin #10-16  SteelZino — —  31JK01 2500 Ип #8-18 410SSPlan — 1WU86 100 
Asin £12-14 Steel Zinc -- 31JK39 1500 Asin £12-14 410SSPlan -- 1WY10 50 Міп #8-18  SteelZinc -- 31051 100 
sin %12-24 Steel Climaseal Teks 36К164 250 i' sin 412-14 Steel Zinc -- 1МЕ41 100 Wain #8-18 Steel Zinc -- 31JK19 2500 
Эіп 4-14 Steel Zinc -- 1ME19 100 sin #12-14 Steel Climaseal Teks 36K139 500 Vin #10-16 410SSPlan -- 1WU96 50 
Win 4-14 Steel Climaseal Teks 36К104 250 Asin #12-14 410SSPlan —  31JK23 2000 sin £10-16  SteelZine — —  31JJ56 100 
Win #8-18 Steel Zinc — 31/86 100 Asin %12-14  SteelZino -- 31JK05 2000 Sasin £10-16 Steel Climaseal Teks 36К123 500 
Asin %10-16  SteelZinc — —  31JJ90 100 Yin 0—14 410SSPlam -- 1WY20 50 sin £10-16 Steel Zine -- 31JK03 2000 
Әвіп £10-16 Steel Climaseal Teks 36К124 250 Yin 4-14 біве[ Zinc -- 3163 100 qyr ein #12-14 410SS Plan — 1ШҮ 50 
sin £10-16 Steel Zinc -- 31JK37 2000 Win Va'-14 Steel Climaseal Teks 36K097 250 2 "Sin #12-14  SteelZino -- 31060 100 
Hein #12-14 Steel Zinc — 20082 100 Twin 1-14 Steel Climaseal Teks 36К096 250 Sein #12-14 Steel Climaseal Теке 36K143 250 
yy» ein #12-14 Steel Climaseal Теке 36К146 250 Hin 4514 410SSPlin —  31JK24 1000 sin £12-14 Steel Zinc --  31JK20 1500 
Hein #12-14 SteelClimaseal Теке 36К144 250 іп 14-14 Steel Zinc —  31JK07 1000 Asin #12-24 SteelClimaseal Теке 36K159 250 
sin #12-14 Steel Zinc -- 31JK40 1500 Win 48-18 410SSPlan -- 1WU84 100 Эіп 4-14 410SSPlan —  1WY24 25 
Hein #12-24 SteelClimaseal Теке 36К160 250 Yin 78-18 Steel Zinc — 310150 100 Yein 4-14 Steel Zinc — 391065 50 
sin 712-24 Steel Climaseal Teks 36К163 250 sin #10-16 410SSPlan — 1WU94 50 Yein 14-14 Steel Climaseal Teks 36К101 250 
sin %12-24 Steel Climaseal Teks 36К145 250 sin £10-16  SteelZino -- 31155 100 іп 14-14 Steel Zinc -- 31JK08 1000 
Win 14-14 Steel Climaseal Teks 36К102 250 sin #10-16 Steel Climaseal Teks 36K125 500 1% $3 112-24 SteelClimaseal Teks 36K165 250 
1%” in 0-14 Steel Climaseal Teks 36К106 250 Asin 710-16 Steel Zinc — . 81JK02 2000 Yin 710-16 Steel Zinc — 31057 100 
Asin %10-16 SteelZinc -- 310101 100 ій біп 712-4 410SSPlan — 1ШҮІ2 50 Asin #12-14 410SSPlan —  1WY16 25 
Mein £10-16  SteelZinc -- 31JK38 1500 * “Sein £12-14  SteelZino -- 31150 100 Asin £12-14  SteelZino — 31JJ61 50 
2" Yin 712-14 Steel Zinc — 2XA62 100 sin #12-14 SteelClimaseal Teks 36К147 500 Asin #12-14 SteelClimaseal Теке 36K150 250 
Hein #12-14 Steel Climaseal Теке 36K151 250 Asin #12-24 Steel Climaseal Teks 36К161 500 2" Jein #12-14  SteelZinc — 31)К21 1000 
Asin 712-14 Steel Zinc — 381/К41 1000 sin #12-24 SteelClimaseal Teks 36К162 500 sin #12-24 SteelClimaseal Теке 36К166 250 
3 %in 14-14  SteelZino -- 1ME22 50 Yin 4-14 41055 Plain —  1WY22 25 Увіп 4-14 410SSPlan -- 1WY26 25 
Self Drilling Screw Win 14-14  SteelZinc — 31JJ64 100 Увіп YW-14  SteelZinc -- 31JJ66 50 
yy Йіп 46-20 Steel Zinc — 3810142 200 Yin 1-14 SteelClimaseal Teks 36K103 250 Win -14 SteelClimaseal Теке 36К107 250 
Vain 46-20 Steel Zinc — 31JK17 7000 Yin 412-14 Steel Climaseal Teks 36К152 100 
Wain 46-20 Steel Zinc -- 31/43 200 ow іп 0—14 410SSPlin —  1WY28 10 
Win 46-20  SteelZinc — — 3192 7000 Эіп 4-14 бїве[ Zinc -- 314467 50 
Vain 48-18 410SS Plain - 1WU76 100 Yin -14 SteelClimaseal Teks 36К108 100 
Жіп 48-18 Steel Zinc — 31ЈЈ46 200 sin #12-14 Steel Climaseal Теке 36K153 100 
v" Ип #8-18 Steel Zinc -- 31,093 5000 3: Увіп 14-28 Steel Climaseal Teks 36К116 100 
Vin #10-16 410SSPlan —  1ME54 100 Эіп 4-14 біве[ Zinc -- 3168 50 
Zein £10-16 Steel Zinc — 31ЈЈ52 200 Asin 1-14 SteelClimaseal Teks 36K109 100 
sin #10-16 Steel Climaseal Teks 36К122 500 4 ein #12-14 SteelClimaseal Текѕ 36158 50 
sin 710-16 Steel Zinc — 931197 3000 Sein V4'-28 SteelClimaseal Teks 36К117 50 
Thread Driver Item Pkg. Thread Driver Кет Pkg. 
Size L Size Material Brand Мо. Qty. Size L Size Material Brand Мо. _ Qty. Pan 
Flat Hoan LENT Drive K-Lath Head Pails Drive Head 
32 41055 --  1WY74 100 % Steel —  31JK28 4000 
И 32 Stee — 31169 100 A 2 Stee! -- 311К293400 . 
% 42 41055  —  1WY76 100 1% 42 Stee — 311181 100 Thread Driver А Пет Pkg. 
5% #2 Stee = 31170 100 48-18 1% #2 Stee — 91182100 _ Size L Size Material Brand Мо. Qty. д 
% 42 41058  —  1WYT8 100 1-42 Steel  —  31JK30 3000 w # 41055 —  1WY48 100 pv Buildex 
36-20 34 #2 SI — 31171 100 T% #2 58е — 3131 2000 2 2 Stee = 20u99 100 
1 42 410 —  1WY80 100 19 #2 ee —  31JK32 2000 ее = ТІН 
+ 42 Ste — 31472 100 Pam Head Phillips Drive xa se — wi» Self-Drilling 
1 $2 Stee — 214113 100 % #2  Stee -- 2DU88 100 046,1, 72 410455 -- 1WYS2 100 
T £2 Ste  — 319174 100 4 42 41088  —  1WY30 100 1% £ 41055 — мүм 0 Sheet Metal 
1% #2 Stee —  31J75 100 % #2 Steel -- 20/89 100 1% #2 41055 -- 1ШҮ56 50 
X, #2 41088  —  1WY82 100 yg. ng % #2 MOSS  — 1WY32 100 1 #3 Stee — 20/12 100 Screws 
34 42 Stee — 31.76 100 % #2 Steel — 20090 100 14 #3 Stee -- 20/13 100 
1 #2 41055 -  1WY84 100 34 #2 41055  —  1WY34 100 1% f3 Сібе 20114 100 ос. 1-side-installation 
#8-18 1 #2 Steel — 314477 100 9. 32 Stel — 20001100 y-49_,1 #2 Steel Tappers 36K118 500 — l-DC., 1-Side- installati 
1% #2 Stee — 31478 100 1 42 Steel — 20092 100 1% f2 Steel Tappers 36K119 250 — fasteners drill their own holes 
1% #2 Stee — 31479 100 % #2 41055  —  1WY36 100 ИМ #3 41055 1WY58 50 d form thei internal 
1% 42 Stel  — 31,80 100 % # Steel -- 20003 100 2 5 eis = zm 100 an * et a own Interna 
asl #2 41055  —  1WY92 50 % 42 41055 -- 1WY38 100 A = mating threads. 
9101617; #2 4055S -- 1WY84 50 % 42 Stel ——  2DUM 100 ^^ 17 #3 41085  —  1WYB2 50 nA 
Ж10-241776 #2 Steel Teks 36К136 500 и #2 41055  — ТҮ 100 uz pn 10 $8  — TIT En Climacoat finish prevents rust 
2% 43 Steel Teks 36K167 250 48-18 4 #2 Stee — 20195 100 ee = ina i 
#12-24 у #3 Steel — Teks 36К168 250 0 aios с —1WYA2 100. 17. 53 41058  —  1WYes 25 TOM bleeding into substrate. 
77-200 3 #3 Steel Teks 36К115 100 їй 42 41055  —  1WY44 100 4-14 1% 73 41055 -- 1WY70 25 Сітавегі corrosion-resistant 
Flat Head Phillips or Robertson or Square Drive 1 #2 Stee — _ 200096 100 2 #3 41055  — — 1WY72 25 finish provides excellent 
310161 2 § Теке 36126 250 174 $2 Stee — 2DU97 100 Pan Head Phillips or Robertson or Square Drive E p 
13/6 Ре 95 1% #2 Steel — 20098 100 #10-16 1 #2 Steel Теке 36К120 500 resistance to most forms of 
K-Lath Head Hex Drive #12-14 1 72  Stee Teks 36К138 500 н 
illins Dri abrasion and torque 
38-18 1% $2 Stee —  31JK10 2500 Wafer Head Phillips Drive que. 
#10-24 1 #2 Steel Teks 36К134 500 
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Item Item Item 
Size L No. Size L No. Size L No. 
#4 iin 1К060 #8 Ain  31J692 #10 2%in 31H15 
#5  %in  1KU62 Я8 іп 311693 42 іп  31JH16 
#5 іп 1КИ64 Я8 Тиіп 310694 Ж2 1%in 31H17 
#5 iin  1KU66 38 1%in 31JG95 Ж4 Тіп 31ЈН18 
) 36 іп 1KUG8 Ж0 Тіп  31J696 Ж4 1%іп 31/19 
Flat Head, 36 Yin 1К070 #10 1%in 3211007 BrassPlain 
Square Drive 5 іп  1KU72 #10 1%in 31698 38 hin 31ЈЕ96 
#6 Y4 in 1KU74 Steel Yellow Zinc #8 2%in  31JF97 
#6 1in  1KU76 #4 hin 31ЈЕ26 #10 1%in  31JF98 
36 iin  1KU78 34 Ain  3iJF27 H0 2%in  31JF99 
36 1%in  1KU80 36 Win  31JF28 42 din 31001 
#6 ?іп 1КИ82 36 Ain 21/29 Ж2 1%іп 31/602 
#1 Win 31/34 46 iin 31ЈЕ30 44 іп 31603 
#71 іп 1КИ86 36 imin  31JF31 44 1%іп 31804 
#7 Эіп  1KU88 36 1%in 31JF32 SteelZinc 
Oval Head, Ж 110  1KU90 Я8 hin  31JF33 #4 Yin  31JF76 
Slotted Drive #7 1%in  1KU92 #8 Yin 31JF34 #4 jin — 31JF77 
#1 1%in  1KU94 48 din 31ЈЕ35 36 hin  31JF78 
#8 Vain  1KU96 #8 iin  31JF36 46 Ain  31JF79 
Я8 %in 1KU98 38 1Уіп  31JF37 36 (in  31JF80 
38 nin 1KY10 38 2in  31JF38 36 iin 31ЈЕ81 
Wood Screws 48 іп 1KY12 #8 2%юп 31/39 #6 1%in 3182 
Round Head, Я8 in 1КҮТ4 Я8 3in  31JF40 38 hin  31JF83 
= Pkg. 100 Phillips Drive 48 1%in  1KY16 $0 Ain AJF #8 Ain  31JF84 
i » | Я8 iin 1КҮ17 #10 in 31ЈЕ42 48 iin 31ЈЕ85 
For use with wood or other resilient materials. #8 1Йіп  1KY18 #10 1%in 31JF43 #8 1 %in  31JF86 
38  2in  1KY19 $0 1%in  31JF44 38 2n  31JF87 
Meet ANSI/ASME B18.6.1 standards. 38 2%п  1KY20 H0 1%іп  31JF45 #0 iin  31JF88 
Note: Flat head and round head slotted-drive wood screws are also available; a ik 1001 n зы, surg ae 1 4 in nin 
А ® n " 4 Д Д 
оп Grainger.com®, search for "wood screws. #9 1n  1KY25 #0 3in  31JF48 Я0 2%in  31JF91 
Item Item нет #9 Зіп 1КҮ27 $12 iin 31JF49 42 іп 31/92 
Size L No. Size L No. Size L No. #10 “іп 1КҮ28 Ж2 1%in 21/50 Ж2 1%іп  31JF93 
Flat Head, Phillips Drive Brass Plain 34 hin 31ЈЕ37 #10 Эіп 1КҮ29 42  2in 31ЈЕ51 44 iin 31/94 
18-8 Stainless Steel Plain #4 Зіп  1KY62 #4 Эіп  31JE38 #10 in  1KY30 Ж2 2%in 31ЈЕ52 44 1%іп  31JF95 
34 Зіп 31641 44 hin  1KY63 #4 Tin 31JE39 H0 Тіп КҮЗІ Ж2 3in  31JF53 Round Head, Phillips Drive 
44 hin  31J642 34 "in  1KY64 #4 1%in  31JE40 #10 1%in  1KY32 SteelZinc 18-8 Stainless Steel Plain 
34 %п  31J643 34 іп  1KY65 Ж hin 31ШЕ1 #10 1%in  1KY33 34 in  1LA28 36 Win  31J630 
34 nin 31644 #4 iin 1KY67 #5 Xin  31JE42 #10  2in  1KY34 #4 9"  1LA29 Я iin 31631 
44 Тіп  31J645 34 1%in 31/805 #5 Tin 31JE43 #10 2%in  1KY35 36 hin  1LA30 #6 Тиіп 31JG32 
#4 1%in 31J646 #5 %п 1КҮб9 #6 Yin 21/04 #10 2Yin  1KY36 36 Ain ТАЗ! 36  1Xin 310633 
#5 %п  31J647 35 Yin 1KY70 #6 in 31JE45 #10 3i  1KY37 36 iin  1LA32 38 ain  31J034 
#5 jin  31J648 $5 ii 1КҮТ1 36 Әіп 21/46 H0 3vin  1KY38 36 inin  1LA33 38 іі! 311635 
$5 iin  31J649 36 Yin  1KY72 36 Зіп 31/Е47 42 Эіп 1КҮ39 #6 1%in  1LA3 48 1%in  31J636 
36 Жіп  31JG50 36 hin  1KY73 #6 iin 31JE48 42 Тіп 1КҮД0 Я8 Win 11435 Я8 1%in 310637 
36 hin  2DV24 36 %in 1КҮ74 #6 1%in  31JE49 42  1Win 1КҮ41 Я8 %п  1LA36 Ж0 in  31J638 
46 %in 31651 36 іп  1KY75 #6 1%in  31JEB0 42  1VWin 1КҮ42 Я8 iin 11437 40 iin 31639 
36 Зіп 20/25 36 іп 1КҮ77 #6 2in 21/51 42  194n 1КҮ43 38 iin  1LA38 410 iin 31640 
36 iin  31J052 36 iin  1KY78 97 Win 31JE52 42  2in 1КҮ44 #8 1%in  1LA39 Steel Yellow Zinc 
36 Тиіп 310653 36 1%in 1КҮ79 Ж” %in  31JE53 42  2Vin 1КҮ45 48 2in  1LM0 36 hin 31/65 
46 1n  31J854 46  2in  31J806 #71 Зап 31/54 #12  3in 1КҮ46 Я8 2%in 1LAM1 #6 іі  31JF66 
46 2in  31J855 #1 Win 1КҮ80 #7 iin 21/55 #14 Тіп 1КҮ49 j8 Зіп  1LM?2 36 iin 31/67 
#1 Win  31J856 #1 hin  1KY8i Ж 1%in  31JE56 44 1%]п  1KY50 40 іп  1LM3 36 1%in  31JF68 
#1 Әіп 314657 37 %in 31607 97  iVWin 31ЈЕ57 44 2i  1KY51 40 iin А44 48 Ain 31/69 
ЯТ іп 310658 #1  iWin 1КҮ84 Я8 ‘in 31ЈЕ58 44 2 іп  1KY52 #10 iin  1LM5 48 iin  31JF70 
#1 iin  31J859 #1 din  31J808 #8 %п 21/59 44  3in  1KY53 #10 1%in  1LM6 48 inin 31ЈЕ71 
#1 1%in  31J860 #1 1%in 310609 Я8 іп  31JE60 44 З іп  1KY54 #10 1%іп  1LM7 38 1%in 31/Е72 
#1  1Vin 314861 38 іп 1КҮ85 Я8 in  31JE61 #4 in  1KY55 H0  2in  1LAB H0 din  31JF73 
48 Vin 310662 38 іп 1КҮ86 #8 iin  31JE62 НаНеай, Slotted Drive #10 2%іп  1LM9 40 1%in 31JF74 
#8 %п 914663 38 іп 1KY87 #8 1%in 31ЈЕ63 Steel Yellow Zinc #10 3in  1LAD0 H0 1%in  31JF75 
38 iin 20/26 38 іп 1КҮ88 #8 iin  31JE64 44 č hin 31JF11 #2 iin 11451 Steel Zinc 
Я8 ‘in 310664 #8 Tin 1KY89 Я8 1%in  31JE65 #4 nin 3112 Ж2 1%in 11452 #6 Уі 31/64 
Я8 1%in 20/28 Я8 1%in 1КҮ90 Я8  2in  31JE66 #5 An 31JF13 412  2in  1LA53 36 iin 31ЈЕ55 
48 1%in  2DV29 38 1%in  1KY91 48 2%in  31JE67 #6 hin 3114 $12 2%in 1LA54 36 iin  31JF56 
#8 1in 31/065 Я8 1%іп  1KY92 #8 Зіп 31/68 Ж Зіп  31JF15 Ж2 Зіп 11Л55 36 1%in 31/67 
#8 iin 314066 38 2%in 1КҮ94 Ж0 іп 21/69 #6 іп  31JFi6 Oval Head, Slotted Drive 48 Ain  31JF58 
48 2in 2DV30 38 2in  31J610 Ж0 іп  31JE70 #6 iin  31JF17 BrassPlain 48 іі 31/59 
Я8 2%in 314067 Я8 Зіп 1КҮ05 Ж0 in 31JE71 #6 1%in 31ЈЕ18 34 Win 1МВ15 38 iin  31JF60 
#8 Зіп 314668 40 Эіп  31J811 40 iin 31JE72 #6 ihin  31JF19 #4 yin  1NBi6 38 iin 31JF61 
#10 іп 31669 Ж0 Эіп 1КҮ08 #0 1%in  31JE73 Я8 Yin  31JF20 #6 %in 1МВ19 #10 din 31ЈЕ62 
#10 Jin 311670 H0 iWin  1LA10 Ж0 1%in  31JE74 #8 in 31ЈЕ21 #6 %sin 1МВ20 40 1%in  31JF63 
#10 1%іп 20/32 Ж0 1%in АТ Ж0  2in  31JE75 Я8 1%in 3122 Я din  1NB21 Ж0 1%іп 21/64 
#0 in 31671 40 1%іп 11412 Ж0 2%in  31JE76 #8 win 21/93 #6 1%in  1NB22 Round Head, Slotted Drive 
40 1%in 31672 40 1і 31JG12 40 2%in  31JE77 H0 Jin  31JF24 #6 iin  1NB23 18-8 Stainless Steel Plain 
#10 1%in 31J673 #0  2in 1А13 #0  3in  31JE78 H0 1%in 91/25 #8 Yin 1МВ24 36 Уі  31J619 
#0 2іп 20/33 Ж0 2%in 11414 Ж0 3%in  31JE79 SteelZinc #8 1%in  1NB26 46 іі  31J820 
#10 2%in 31874 40 2%in 31813 Ж2 iin 31/80 #4 Win 31/85 Я8 1%in  1NB27 46 1%in 310621 
#10 2Vin 31675 40 Зіп 11/15 412 iin  31JE81 #4 Эіп 31/96 $10 iin 1NB28 36  iXin 31622 
#10  3in  31J676 40 3%in 31614 #12 iin  31JE82 #5 Yin 31ЈЕ97 #10 1%in  1NB29 Я8 %п  31J823 
#10 3%in 31677 412 іп 11/16 Ж2 1%in  31JE83 #6 Win 21/98 Raised Countersunk 38 іі  31J824 
412 Ain 31678 42 in ШАТ? Ж2 1%іп 21/84 #6 іп 21/99 Head,Slotted Drive Я8 Тиіп 31J825 
#2 1%in  2DV34 #2 1%in  1LA18 412  2in  31JE85 #6 Зіп 21/01 18-8 Stainless Steel Plain 38 iin  31J826 
$12 1%іп 20/35 Ж2 1%іп 11А20 Ж2 2%in  31JE86 #6 1п  31JF02 #4 hin  31J699 #0 1і 21627 
Ж2 iin 31679 Ж2  1VWin 31815 412 Зіп  31JE87 36 iin 31ЈЕ03 4 Amn 31H01 H0 iin 31628 
Ж2 1%in 31680 42 2іп  1LA21 44 iin  31JE88 #6 1%in 3104 #6 %in  31JH02 40 iin 31829 
$12  2in 20/36 412 2%п  1LA22 414 iin  31JE89 #8 іп  31JF05 #6 %in  31JH03 Steel Yellow Zinc 
$12  2Y»in 2/37 42 Зіп  1LA23 44  2in  31JE90 Я8 Тіп  31JF06 #6 iin  31JH04 36 hin 31ЈЕ23 
412  3in 31681 44 1Уіп  1LA24 44 2Уі  31JE91 48 1%in  31JF07 #6 1%in  31JH05 #6 іп 31/04 
#14 1%in 31682 44  1Vin 31616 Ж4 3in  31JE92 38 1%in  31JF08 #6 1%in  31JH06 36 iin 31ЈЕ25 
#14 1%in  31J683 44  2in  1LA25 Ж4 3%in  31JE93 40 in  31JF09 38 in  31JH07 36 1%in  31JE26 
#4  2Y»in  2DV38 414  2Yin  1LA26 414 Ain  31JE94 A0 1%in 31JF10 Я8 in  31JH08 48 Ain  31JE27 
$14  2in  31J684 #4 Зіп  1LA27 SteelZinc Flat Head, Square Drive Я8 1%in  31JH09 48 іі 31ЈЕ28 
#14  3in  31J685 44  3VWin 21/17 #4 Зіп 1050 18-8 Stainless Steel Plain Я8 1%in  31JH10 48 1%in  31JE29 
Ж4 3%in 31686 44 24іп 31018 #4 ^in  1KU52 36 Win 310688 Я8 2n 31H11 38 1%in  31JE30 
Ж4 4in 321687 Steel Yellow Zinc #4 %in 1К054 #6 Тіп 31089 40 in 31H12 30 in 31JE31 
#4 іп  31JE35 #4 "in  1KU56 #6 iin 31690 #10 1%in 31H13 #10 1%in  31JE32 
344 Win  31JE36 $4 in 1059 36 1%in 31891 #10 1%іп 31H14 Ж0 1%in  31JE33 
2108 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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|GRAINGER.COM Screws 


CAD 


(48606056066 ЕЕЕ Flat Head, 


Square Drive 


Flat-Head i Item Pkg. 
Wood Screw Coarse thread and Type 17 point Size Length No. Qty. 

make it easier to assemble wood and Flat Head, Square Drive 
vinyl decks, or any outdoor wood-to- 1%іп 1VB35 50 

А V4 | 
wood project. Countersunk flat head s fn s 
produces a flat surface area. Number 2Y»in  1VB37 50 
2 drive size provides superior driving 1 4 in B 50 
" i 21П 
with 4 points of contact. "m 2in 1VB39 5D 
Item Pkg. 3 in 1VB41 25 
Pan-Head Size Length No. Qty. 3 Yin 1VB42 25 
аза 305 Stainless Steel Steel, Yellow Zinc Finish 
Composite Screw Bugle Head, Star Drive Bugle Head, Star Drive 

1%іп — 31022 200 1%іп — 313132 200 
2 in 31.23 200 2 in 31,33 200 
#8 2Ййїп — 31/24 200 #8 2Ййїп — 31/34 200 
2%їп 3125 200 2%in 31435 200 
3in 31126 200 3 in 31,36 200 
1%їп 31,027 200 1%іп _ 313137 200 
2 in 31JJ28 200 2 in 31.38 200 
#10 2 іп 31/29 200 #10 2 іп 31/39 200 
Зіп 31JJ30 200 3in 31140 200 
З%їп _ 314/31 200 3 іп —31JJ41 200 


Driver Bit 


Phillips Square-Driv 


Wood Screws and Bits SA PIAR Hoag 
» Bit included with each box of screws Drywall Screws 
| ul 0, 
Case hardened, flat head screws have 35% more steel under the head to Attach drywall or wallboard to metal or —R m 
prevent snapping. Paintable, stainable Durafast coating will not rust or streak wood studs and joists without the need sie í Type нш aly. 
and is corrosion-resistant. for predrilling. Thread-cutting screws 7Ás in Fine 321455 eon 
GREEN RED TAN GRAY feature a thin shank, deep threads, Thin Coarse 32MT29 200 
Head Pkg. Item Item ltem Item and a very sharp point. With a #2 1%in Coarse 32MT27 500 
Size Length Type Qty. No. No. No. No. m A 1%in Coarse 32MT28 500 
Flat Head Wood Screw, Phillips Square PSD2-2 В Phillips driver, the countersunk bugle #1 уіп Coarse 32MR88 4000 
#8 196 іп Fla 142 ДЕ - AVYJ5 — head won't tear the surface paper of 1%in Coarse 32MR87 5000 
Espina 228 | «үне | NY | ANB | - the drywall. Made of steel with black iain Coarse 32MR86 6000 
F xs Fla 710 4VYK9 | 4VYLi | 4VYL2 = ios Coarse 39MT30 200 
on Fla 3450 = = AVYNG = phosphate finish. 210 ~Coarse 32MR89 4000 
Zin Fla 84 44/40 4VYKi | 4VYK2 = " С 32MT31 500 
i F = : read Пет Pkg. йі oarse 
2 На 99 AVYJ6 | 4VYJ7 о/з Size L — Type No. Пу ^in — Coarse 32MR90 7000 
2 іп Fla 420 AVYL6 | 4VYL7 | AVYL8 = Sharp Point, Phillips Drive 1i&in Coarse 32MT33 200 
2in Fla 495 AVYLS | 4VYL4 | AVYLS = %in Fine 32MT46 500 1%in Coarse 32MT34 200 
#9 2 vin Fla 2100 AVYPS | 4VYN7 | 4VYNB = tin Fine  32MT47 500 iin Coarse 32MT32 500 
3 in Fla 57 4VYK6 | 4VYK7 | 4VYK8 = V н D 
= 1%in Fine 32MT48 500 1%in Coarse 32MR92 4000 
3in На 69 AVYK3 | AVYKA | AVYKS — #6 Tin Fine  32MT49 500 Tin Coarse 32MR91 6000 
3 Yin Fla 280 AVYN3S | 4VYNA , 4VYNS = 1% in Fine 32МТ50 500 Zin Coarse 32MT35 200 
ЕТ Fla 345 4VYL9 | 4VYNi | 4VYN2 = 2] : #8 57 
іп 5 іп Fine 32МТ51 200 2 ^in Coarse 32MT36 200 
: lat 1525 1 НӘ” | ЖҮГІ LAMPS = 2%in Fine 32MT52 200 2 іп Coarse 32MT37 200 
Pan Head Composite Screw, Square #2 | 2 ^in Fine  32MT53 200 214in Coarse 32MR84 3000 
2%in Ра 2125 — — | AVYP6 | — #8 зп Fine  32MT54 200 2in Coarse 32MR93 4000 
#10 3in Pan 879 = AW Ins: | MXRG-..| AVYRG Tin Fine 32М155 200 2%in Fine 32МТ08 2400 
an 1875 = = = AVYP7 3%in Fine  32MT56 200 Coarse 32MT38 200 
T'BI | 2"BIT #10 іп — Fine З2МТ57 100 зїп Coarse 32MR85 1200 
” SIN LENGTH 4%in Fine 32МТ58 100 Fine — 32MTU9 2400 
Type aly. Nar Na Self Tapping Point, Phillips Drive E | Coarse 32MT39 200 
Driver Bit For Use With Wood Screws іп Coarse 32MT16 500 1¥%in Coarse 32MR96 3000 
Phillips Square 2 AVYR7 AVYR9 9A in Coarse 32MT17 500 . Fine — 32MT10 3000 
Phillips Square 5 4VYR8 4ЧҮТІ Coarse 32МВ77 10000 2in Coarse 32MT40 200 
Driver Bit For Use With Composite Screws lin Coarse 32MT18 500 2% in Coarse 32М1411 200 
Phillips Square 2 AVYT2 — 1%йїп Coarse 32MT19 500 Coarse 32МВ98 2000 
1%in Coarse 32MT20 500 #10 2in Coarse 32MR97 3000 
1¥%in Coarse 32MT21 500 3%in Coarse 32MT44 100 
1%in Coarse 32MT22 500 3in Coarse 32MT42 200 
AUTO-REORDER Tin Coarse 32MR81 5000 3 біп Coarse 32MT43 200 
1%in Coarse 32MR80 6000 3in Coarse 32MR99 2000 
Don’t run out of the products you Tin Goarse 32MR78 7000 3 ^in Coarse 32MT01 2000 
Thi 32MR79 7000 | 32MT45 100 
need to help keep your employees 46 іп Fine — 320105 6000 4in —Goarse -32MT02 1500 
safe. Decide exactly how much A Fine ЗН 7001 Self Drilling Point, Phillips pm " 
ІП ine In ine 
you need now and how often you Din Coarse -32MT23 200 Twin Fine  32MT60 500 
need it, and we'll take care of the 2⁄4in Coarse 32MT24 200 1^in Fine — 32MT61 500 
А ag: А 2%in Coarse 32MT25 200 m" Fine — 32MT62 500 
rest. Get email notifications before > | ай 2in Coarse -32MR82 2000 #6 1%іл--д 35MT14 £000 
your order is automatically replaced, 24 іп Coarse AM 3000 тА іп нге MH 5000 
" A 4in Oarse in ine 
and adjust or cancel orders anytime. 2in Апе  32MT06 3400 їйїп Fine 32МТ12 7000 
` au | | i 
> Get started today at grainger.com/autoreorder Erin те IMTU 4009 а n e NETS 20 
3in — Coarse 32MR85 3000 зіп — Fine 32МТ15 2400 
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FASTENERS Scan. Order. Done. == 
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Hex Head 
Lag Screw 


Hex Head Lag Screws 


Use for building fences, decks, patios, and outdoor furniture, as well as for other wood-to-wood applications. All meet ASME B18.2.1 standard. 


Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
L Material No. Qty. L Material No. Qty. L Material No. Qty. L Material No. Qty. 
Hex Head Lag Screws 18-8 SS Plain ЗАМТЗ 25 18-8 SS Plain 3AWX6 10 18-8 SS Plain 31JE15 10 
Ya in Size, в in Drive Steel Zinc 1LB82 100 18-8 SS Plain 32ТК87 270 Steel Zinc 1LE18 25 
18-8 SS Plain 1VB43 100 27 Steel Galv 1LE44 100 т Steel Zinc 1LB95 50 4 Steel Galv 1LE66 25 
4 Steel Zinc 1LB67 100 Steel Zinc — 32TK42 500 Steel Galv 1LE54 50 Steel Zinc | 32ТК63 125 
Steel Galv 1LE32 100 Steel бау 32ТК68 600 Steel Zinc | 32ТК53 250 Steel бау 32ТК82 125 
Steel Zinc 32TK29 1500 18-8 SS Plain 3AWX5 25 Steel Galv 32TK75 300 18-8 SS Plain ЗАМҮб 5 
18-8 SS Plain 3AWU2 50 Steel Zinc 1LB83 100 18-8 SS Plain 3AWX9 10 4%' Steel Zinc 1LE19 25 
ти" Steel Zinc 1LB68 100 2% Steel Galv 1LE45 100 Steel Zinc 1LB96 50 Steel Galv 1LE67 25 
Steel Galv 1LE33 100 Steel Zinc 32TK43 400 КУД Steel Galv 11Е55 50 18-8 SS Plain 3AWU8 5 
Steel Zinc 32TK30 1300 Steel Galv 32TK69 500 Steel Zinc 32TK54 250 Steel Zinc 1LE20 25 
18-8 SS Plain 3AWY1 50 18-8 SS Plain 3AWT2 25 Steel Galv 32TK76 250 5 Steel Galv 1LE68 25 
m Steel Zinc 1LB69 100 Steel Zinc 1LB84 100 18-8 SS Plain 3AWUT 10 Steel Zinc 32TK64 100 
Steel Galv 1LE34 100 3 Steel Galv 1LE46 100 Steel Zinc 1LB97 50 Steel бау 32ТК83 100 
Steel Zinc 32TK31 1200 Steel Zinc 32TK44 400 4" Steel Galv 1LE56 50 18-8 SS Plain 3AWT6 5 
134" Steel Zinc 1LB70 100 Steel Galv 32TK70 400 Steel Zinc 32TK55 200 Steel Zinc 1LE21 25 
18-8 SS Plain 3AWY4 25 18-8 SS Plan 3AWX4 25 Steel Galv 32TK77 200 6" Steel Galv 1LE69 25 
ж Steel Zinc 1LB71 100 3" Steel Zinc 1LB85 50 18-8 SS Plain 3AWU3 10 Steel Zinc 32TK65 15 
Steel Galv 1LE35 100 Steel Galv 1LE47 50 AW Steel Zinc 1LB98 50 Steel бау 32TK84 75 
Steel Zinc 32TK32 900 Steel Zinc 32TK45 350 Steel Galv 1LE57 50 T Steel Zinc 1LE22 25 
18-8 SS Plain  3AWYS 25 18-8 SS Plain  3AWUS 10 Steel Zinc 32TK56 200 Steel Galv 1LE70 25 
18-8 SS Plain 32ТК85 750 4" Steel Zinc 1LB86 50 18-8 SS Plain 3AWT9 10 g Steel Zinc 1LE23 25 
"D Steel Zinc 1LB72 100 Steel Galv 1LE48 50 Steel Zinc 1LB99 50 Steel Galv 1LE71 25 
Steel Galv 1LE36 100 Steel Zinc 32TK46 300 5 Steel Galv 1LE58 50 9" Steel Galv 31JD97 10 
Steel Zinc 32TK33 800 ays" Steel Zinc 32TK47 300 Steel Zinc 32TK57 150 10" Steel Galv 31JD98 10 
Steel бау 32ТК66 800 Steel Zinc — 31JD88 50 Steel бау 32ТК78 150 12" Steel бау _ 31JD99 5 
18-8 SS Plain  3AWU9 25 18-8 SS Plain 3AWX2 10 18-8 SS Plain 3AWY2 5 14" Steel Galv 31JE02 5 
т Steel Zinc 1LB73 100 Steel Zinc 1LB87 50 Steel Zinc 1LE10 50 55 in Size, 1% in Drive 
Steel Galv 1LE37 100 5 Steel Galv 1LE49 50 6" Steel Galv 1LE59 50 y Steel Zinc 1LE24 25 
Steel Zinc 32ТК34 600 Steel Zinc | 32ТК48 250 Steel Zinc | 32ТК58 150 Steel Galv 1LE72 25 
18-8 SS Plan | 3AWT7 25 Steel Galv 32TK71 250 Steel Galv 32TK79 150 3%" Steel Galv 31JE03 25 
3 Steel Zinc 1LB74 100 18-8 SS Plain 3AWU4 10 7 Steel Zinc 1LE11 50 4 Steel Zinc 1LE25 25 
Steel Galv 1LE38 100 6 Steel Zinc 1LB88 50 Steel Galv 1LE60 50 Steel Galv 1LE73 25 
Steel Zinc | 32ТК35 500 Steel Galv 1LE50 50 т” Steel Zinc 1LE12 50 5 Steel Zinc 1LE26 25 
18-8 SS Plain 3AWU1 25 Steel Zinc 32TK49 200 Steel Galv 1LE61 50 Steel Galv 1LE74 25 
г Steel Zinc 1LB75 100 ¥ in Size, %6 in Drive 10" Steel бау — 31JD96 50 e Steel Zinc 31JD89 25 
Steel Galv 1LE39 100 1" Steel Zinc 1LB89 100 % in Size, % in Drive Steel Galv 31JE04 25 
Steel Zinc 32TK36 500 1и" Steel Zinc 1LB90 100 n Steel Zinc 1LE13 50 т Steel Zinc 1LE27 25 
m Steel Zinc 32TK37 400 18-8 SS Plain ЗАМТ5 25 Steel Zinc 32TK59 200 Steel Galv 1LE75 25 
Steel Zinc 31JD86 100 Steel Zinc 1LB91 100 18-8 SS Plain 31JE11 25 ғ Steel Zinc 31JD90 10 
Steel Zinc 1LB76 100 Ту" Steel Galv 11Е51 100 2 Steel Zinc 1LE14 50 Steel Galv 31JE05 10 
5 Steel Galv 1LE40 100 Steel Zinc | 32ТК50 500 Steel Galv 1LE62 50 10" Steel Zinc — 31JD91 5 
Steel Zinc | 32ТК38 400 Steel бау 32ТК72 500 Steel Zinc | 32ТК60 200 Steel бау — 31JE06 5 
e Steel Zinc 1LB77 100 1% 18-8 SS Plain 3AWUG 25 18-8 SS Plain 31ЈЕ12 25 % in Size, 1 Vs in Drive 
Steel Zinc 32TK39 300 Steel Zinc 1LB92 100 "E Steel Zinc 1LE15 50 3" Steel Zinc 1LE28 20 
6 Steel Zinc 31JD87 100 18-8 SS Plain 3AWT8 25 2 Steel Galv 1LE63 50 " Steel Zinc 1LE29 20 
Зв in Size, 1⁄2 in Drive 18-8 SS Plain 32TK86 375 Steel Zinc | 32ТК61 150 Steel Galv 1LE76 20 
Steel Zinc 1LB78 100 2 Steel Zinc 1LB93 100 18-8 SS Plain 31JE13 10 5 Steel Zinc 1LE30 20 
1 Steel Galv 1LE42 100 Steel Galv 1LE52 100 т Steel Zinc 1LE16 50 e Steel Zinc 1LE31 20 
Steel Zinc | 32ТК40 900 Steel Zinc — 32TK51 400 Steel Galv 1LE64 50 Steel Galv 1LE78 20 
iw" Steel Zinc 1LB79 100 Steel Galv 32TK73 400 Steel Galv 32TK80 150 т Steel Zinc 31JD92 10 
18-8 SS Plain 3AWT4 50 18-8 SS Plain  1VB63 25 18-8 SS Plain 31JE14 10 Steel Galv 31JE07 10 
Steel Zinc 1LB80 100 Steel Zinc 1LB94 50 Steel Zinc 1LE17 25 ғ Steel Zinc — 31JD93 10 
1 Steel Galv 1LE43 100 2% Steel Galv 1LE53 50 з" Steel Galv 1LE65 25 Steel Galv 31JE08 10 
Steel Zinc 32TK41 100 Steel Zinc 32TK52 300 Steel Zinc 32TK62 125 10" Steel Zinc 31JD94 5 
Steel бау — 32TK67 700 Steel бау 32ТК74 350 Steel бау 32ТК81 125 Steel Galv 31JE09 5 
1% Steel Zinc 1LB81 100 12 Steel Zinc 31JD95 2 
Steel бау — 31JE10 2 
Hex Washer-Head Timber Screws 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
L Driver Size No. Qty. L Driver Size No. Qty. L Driver Size No. Qty. 
3 in Size, Hex Washer Head 4 in Js in 20YR78 12 752 in Size, Flat Head 
316 Stainless Steel Corrugated s in 20YR79 50 4in T40 20YR89 50 
4in Y 20YR72 20 6 in s in 20YR80 12 5in T40 20YR90 12 
5in Je" 20YR73 10 s in 20YR81 50 T40 20YR91 50 
6 in e" 20YR74 10 8 in Ys in 20YR82 12 6 in 140 20YR92 12 
Carhon Steel Double-Barrier Coating s in 20YR83 50 T40 20YR93 50 
зїп Js in 20YR76 12 8in 140 20YR95 50 
6 in 20YR77 50 
2110 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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FASTENERS 
Screws and Nails 


Multimaterial Steel Screws 


Head Шет 
Material Type No. Material 
#6 Sis, #2 Driver #10 Sie, #2 Driver 
Steel Zinc Flat 31JH20 m Steel Zinc 
y Steel Yellow Zinc Flat 31JH60 Ы Steel Zinc 
Steel Zinc Pan  31JH86 1" Steel Zinc 
Steel Zinc Fat 31JH21 Steel Zinc 
"E Steel Yellow Zinc Бәй 31JH61 an Steel Zinc 
305 SS Plain Fat 31JH72 Steel Zinc 
Steel Zinc Pan  31JH87 Steel Zinc 
Steel Zinc Flat 31JH22 1w 305 SS Plain 
іш Steel Yellow Zinc Flat 31/Н62 Steel Zinc 
305 SS Plain Fat 31JH73 Steel Zinc 
Steel Zinc Pan  31JH88 2 Steel Yellow Zinc 
Steel Zinc Fat 31JH23 305 SS Plain 
1w 305 SS Plain Flat 31JH74 Steel Zinc 
Steel Zinc Pan  31JH89 m Steel Zinc 
1% Steel Zinc Fat 31JH24 305 SS Plain 
Steel Zinc Pan  31JH90 Steel Zinc 
2 Steel Zinc Fat 31JH25 3 Steel Yellow Zinc 
Steel Zinc Pan 31ЈН91 305 SS Plain 
#8 Size, #2 Driver 3y" Steel Zinc 
m Steel Zinc Flat 31JH26 305 SS Plain 
Steel Zinc Pan 31JH92 #10 Size, T20 Driver 
Steel Zinc Flat 31JH27 3" Steel Yellow Zinc 
y Steel Yellow Zinc БНаі 31JH63 305 SS Plain 
Steel Zinc Pan  31JH93 зу" Steel Yellow Zinc 
Steel Zinc Flat 31JH28 Е 305 SS Plain 
"E Steel Yellow Zinc Flat  31JH64 #12 зва #3 Driver 
305 SS Plain Fat 31JH75 Steel Zinc 
Steel Zinc Pan 31ЈН94 T Steel Zinc 
Steel Zinc Fat 31JH29 ти" Steel Zinc 
an" Steel Yellow Zinc __Flat__31JH65 ТУ? Steel Zinc 
305 SS Plain Fat 31JH76 TW. Steel Zinc 
Steel Zinc Pan  31JH95 2" Steel Zinc 
Steel Zinc Fat 31JH30 29" Steel Zinc 
1и" Steel Yellow Zinc Flat 310Н66 3 Steel Zinc 
05 SS Plain Fat 31JH77 Steel Yellow Zinc 
Steel Zinc Pan  31JH96 37" Steel Zinc 
19 Steel Zinc Fat 31JH31 #14 Зр, #3 Driver 
Steel Zinc Pan  31JH97 Steel Zinc 
Steel Zinc Fat 31JH32 i" Steel Zinc 
2 Steel Yellow Zinc Flat 31ЈН67 10" Steel Zinc 
305 SS Plain Fat 31JH78 2 Steel Zinc 
Steel Zinc Pan 31ЈН98 27" Steel Zinc 
Steel Zinc Fat 31JH33 т Steel Zinc 
2%" 305 SS Plain Fat 31JH79 Steel Yellow Zinc 
Steel Zinc Pan 31JH99 3%" Steel Zinc 
4 305 SS Plain Flat 31JH80 4 Steel Zinc 
#8 Size, T20 Driver 4% Steel Zinc 
іш Steel Yellow Zinc Flat 31JJ06 
305 SS Plain Flat  31JJ14 
1w Steel Yellow Zinc — Flat 31JJ07 
305 SS Plain Flat 31JJ15 
2 Steel Yellow Zinc Flat 31JJ08 
305 SS Plain Flat 31JJ16 
m Steel Yellow Zinc Flat 31JJ09 
305 SS Plain Flat 31/17 
#9 Size, T20 Driver 
oy Steel Yellow Zinc Flat 31/10 
305 SS Plain Fat 31JJ18 
зи" Steel Yellow Zinc Flat. 31JJ11 
305 SS Plain Fat 31JJ19 
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Head 
Type No. 


Item 


31JH34 
31JJ01 
31JH35 
31JJ02 
31JH36 
31JJ03 
31JH37 
31JH81 
31JJ04 
31JH38 
31JH68 
31JH82 
31JJ05 
31JH39 
31JH83 
31JH40 
31JH69 
31JH84 
31JH41 
31JH85 


31JJ12 
31JJ20 
31JJ13 
31JJ21 


31JH42 
31JH43 
31JH44 
31JH45 
31JH46 
31JH47 
31JH48 
31JH49 
31JH70 
31JH50 


31JH51 
31JH52 
31JH53 
31JH54 
31JH55 
31JH56 
31JH71 
31JH57 
31JH58 
31JH59 
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Box Nail 


Spiral Shank Deck Nail 


«um 


Scaffolding Nail 


Roofing Nail 
Underlayment Nail 
Plastic Cap Nail 
«0000000 P 
Nails 
Length 
Key 3d 4d 6d 8d 10d 12d 16d 20d 
X TW TW. 2" 20%" 3 ЗИ" Зу” T 
Y — TR" TW 298 278 ЗИ" күлі ЗУ" 
Z = — — AA — — 3 — 
Length Item 
Package Weight Key Size No. 
Box Nails-Hot Dipped Galvanized - Thinner m Helps Prevent Splitting a o Wood 
6d, 
11b X ҮН 164, 20d H1777 
5 Ib X 6d, 8d, 104,124, 16d, 20d H1778 
30 X 8d, 16d H1779 
Common Nails-Bright - For Indoor Framing Projects 
1 X 4d, 6d, 8d, 10d, H1780 
12d, 16d, 20d 
5 Ib X 6d, 8d, ш {2d, 160, 20d НТ781 
30 Ib X 8d, 16d H1782 
Common Nails-Hot Galvanized - For Outdoor Framing Projects; Te with ACQ Lumber 
1 8d, 10d, 16d, 20d H1786 
5 b x 6d, ва, 100, 16d, 20d H1787 
30 d, 16d H1788 
Sprial Shank Deck Nails-Hot Galvanized - ‘ideal For Use with ACQ EM 
11b X H1789 
5 1b X 6d, 8d, 10d, 16d H1790 
30 Ib X H1791 
Finishing Bails-For Detailing Projects, Such as Molding, Flooring, UN Stairs, and Trim 
5 Ib í 4d, 6d, 8d, 10d, 16d H1796 
1 X H1797 
Hardwood Trim- Bright, For Interior Trim, Molding, Flooring, and Stairs 
116 X 3d, 4d, 6d, 8d H1798 
Sinker Nails - For Indoor Framing; Vinyl Coating Provides Extra Holding Power 
ilb y 4d, 6d, 8d, 10d, H1783 
12d, 16d, 2 
516 Y 6d, 8d, 104, 12d, 16d, 20d Н1784 
30 Ib Y 8d, 16d H1785 
Scaffolding Nails- Recommended for Temporary Construction and Cement Forms 
5 Ib Z b H1800 
Item 
Package Weight Length No. 
Roofing Nails-Electro Galvanized - For Fastening X Asphalt Roof Shin les 
116 V2 in, Tin, 17 їп, 1 “іп, 2 in H1792 
He 2 Yein, Tin. 1 Va in, 1 Vin, 2 in H1793 
30 Ib. 1V in 1 in H1794 
Underlayment Nails-Annular Threads Ensure Maximum Holding Power 
116 1% in, 1 Жіп H1799 
Plastic Cap напе аг Threads Secure Anchor Roofing Felt, 
Sheathing, House Wrap, and Foam Insulation Board 
300 Pk Qty. Tin, 1% in, 2 in H1801 
2000 Pk Qty. Tin, 1 Zin, 2in H1802 
Fluted Masonary Nails-Use in Attaching Furring Strips or Fastening Wood to Concrete 
110 З іп, A in, 1 in, 1 йіп, 1 Yin, 21п, 2 “іп H1803 
5 Ib TV in, 2% in H1804 
Drywall Nalls-Phosphiate Coated, For Attaching Drywall to Wood Studs 
b 1% in, 1 v^ in H1805 
5 Ib 135 in, 1 “іп H1806 
Truss Nails-Hot Dipped Galvanized-For Fastening Joist Hangers and Framing Angles 
116 1 Ya in, 1 %2 in H1807 
5 1 іп, 1 іп Н1808 
Smooth Spikes-Bright, Use for Anchoring Landscaping Timbers or Railroad Ties 
5 165. 8 іп, 10 in, 12 in H1809 
11b 5Ib 
Item Item 
Length Gauge Shank Type Application No. No. 
Roofing Nails 304 Stainless Steel 
Tin 10 Annular-Ring For Roofing 20YT16 — 
Roofing Nails Stainless Steel 
Tin 10 Annular-Ring For Roofing — 20YT15 
il A in 10 Annular-Ring For Roofing 20YT18 20YT17 
Tin 10 Annular-Ring For Roofing 20YT20 20ҮТ19 
1 іп 12 Annular-Ring For General Purpose 20YT10 = 
Зіп 9 Annular-Ring For General Purpose 20YT06 20ҮТ05 
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FASTENERS 
Socket Head Cap Screws 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Socket Head Cap Screw Information 


Standard 

Features a relatively high cylindrical head with a recessed 
hexagonal socket. Use where maximum tensile strength is 
essential. See page 2113, 2114, 2115. 


Button 

Dome-shaped head has wider hex socket and lower 
profile than standard. Ideal for lighter applications with low 
limited clearance where loading capacity is not critical. 
See page 2121. 


Flange 

Projecting collar around bottom of head acts like a washer, 
dispersing the load on the bearing surface. Use when a 
wider bearing surface or a more-finished appearance is 
desired, and with thinner materials. Go to Grainger.com? 
and search for "Flange Socket Head Cap Screws." 


Flat 

Features an 82? countersunk flat head. Flush mounts 
so moving parts can pass over freely. Not ideal for 
applications that require optimal antifatigue properties. 
See page 2119. 


Low 

Head height is 5096 lower than standard size; socket 
Size is smaller. Used in thinner materials and where 
clearance is too limited to use a full-height cap screw. 
Cannot withstand the same preloads and standard 
Socket-head cap screws. See page 2121. 


Vented 
A small hole drilled through the entire length of the cap 
screw allows gas and fluids to vent. See page 2115. 
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SOCKET МЕЛО CAP SCREW ASSORTMENT 
V2 SIZES, 170 PIECES, BLACK Cone FINT 


кте 120070 


No. 
No. of Head of 
Pieces Type Sizes 
Approved Vendor 
Steel Black Oxide 


Hex 


169 socket 24 


Itw Bee Leitzke 
Alloy Steel Plain 


100 — 9 


Kerr Lakeside 
Steel Black Oxide 


170 Socket 12 
300 Button 12 


300 Flat 12 


No. of 
Pieces Type 
Alloy Steel Chrome 


120 Flat 24 


120 Standard 24 


120 Standard 24 


120 Button 24 
Dia./ 
Thread Size L 
Refills for 2FUA1 
34-20 іп 
34-20 Зп 
31-20 іп 
5-20 1*in 
400 1n 
5-20 iin 
> 4-20 Тіп 
14-20 2 Ain 
* > 4-20  2in 
4 Ed ^ Vict Yin 
16- 4 |n 
me `+ EM д” 
иа e Ag - 5 in 
— | TA 
> s Ag - дїп 
EE 96518 ТУП 
Ye-18 — 2in 
Ae-18 2% in 
B16 Ain 
39-16 Тіп 
B16 13711 
39-16 Тіп 
%716 ТИ 
36-16 2in 


nn 


Socket Head Cap Screw 
Refills and Assortments 


іту/Вее Leitzke 
System of Item 
Includes Measurement Мо. 
(10) Each: M4-0.70 x 10mm, x12mm, хїбтт, M5-0.80 x 
12mm, x16mm, x20mm, M6-1.00 x 12mm, 8 Each: M5-0.80 x 
30mm, M6-1.00 x 16mm, x20mm, x25mm, (6) Each: M6-1.00 Metric 53WP99 
x 30mm, x40mm, x45mm, x50mm, M8-1.25 x 20mm, (5) Each: 
M8-1.25 x 25mm, x30mm, x40mm, x50mm, x60mm, (4) Each: 
M10-1.50 x 25mm, x30mm, x35mm, and Metal Container 
25 Each 8-32 x %, 10-24 x 12, 20 Each 10-24 x 1, 10 Each %-20 x 2, Inch 3KZC9 
9-20 x 1, 5 Each 94-18 x 1, 516-18 x 1 ^, 3 Each 36-16 x 1, 36-16 x 1 ^ 
(20) Each: 6-32x1/2 in, 8-32x1/2 in, 10-24x1/2 in, x3/4 
in, x1 in, (10) Each: /”-20х1/2 in, x3/4 іп, x1 in, 54s'-18x1 Inch 13E070 
in, x1 Y^ in, %"-16x1 in, x1 % in, And Plastic Case 
(25) Each: 6-32x3/8 in, x1/2 in, 8-32x3/8 in, x1/2 in, 10-24x3/8 in, x1/2 in, Inch 13E071 
Х3/4 іп, 14'-20x1/2 іп, x3/4 in, x1 in, 54e'-18x3/4 in, x1 in, and Plastic Case 
(5) Each: 6-32x3/8 in, 6-32x1/2 in, 8-32x3/8 in, 8-32x1/2 in, 
0-24x3/8 іп, 10-24x1/2 in, 10-24x3/4 іп, /-20х1/2 іп, Y4'-20x3/4 Inch 13E072 


in, V4'-20x1 in, 94e -18x3/4 in, 54e "-18x1 in, Plastic Case 


Includes 


(5) Each: 8-32x1/2 in, x5/8 in, x3/4 in, 10-24x1/2 in, x3/4 in, 10-32x3/8 in, x1/2 in, x3/4 
in, Y4'-20x1/2 in, x5/8 in, x3/4 in, x1 in, x1 іп, 94e'-18x1/2 in, х5/8 in, x3/4 in, x1 in, хі 
V in, “в -24x5/8 in, x3/4 іп, x1 іп, %-16х3/4 in, x1 in, %-24Х1 in, Plastic Container 


Alloy Steel Polished Chrome 


(5) Each: 4'-28x5/8 in, x3/4 in, x7/8 in, x1 in, x1 Жіп, x1 % in, x1 74 in, x2 in, 

x2 М in, 94e'-24x5/8 in, x3/4 in, x7/8 in, x1 in, x1 Жіп, x1 % in, x1 % in, x2 in, x2 

Уд in, %-24х3/4 in, x1 in, x1 М in, x1 У in, x1 34 in, x2 in, Plastic Container 

(5) Each: //-20х5/8 in, x3/4 in, x7/8 in, x1 in, x1 Va in, x1 % in, x1 іп, x2 in, 

X2 М in, 54e'-18x5/8 in, x3/4 in, x7/8 in, x1 in, x1 1⁄4 in, 1 Ve in, x1 $4 in, x2 in, x2 

Y in, 38"-16х3/4 in, x1 in, x1 1⁄4 in, x1 72 in, x1 24 in, x2 in, Plastic Container 

(5) Each: 8-32x1/2 in, x5/8 in, x3/4 in, 10-24x1/2 in, 10-32x1/2 in, x3/4 in, xT in, 
Va'-20x3/4 in, x7/8 in, x1 in, Y4'-28x1/2 in, х3/4 in, x1 in, 916"-18х1/2 іп, х3/4 in, x1 in, 
34e -24x3/8 in, x1/2 in, x1 in, %-16х3/4 in, x1 in, %-24х3/4 in, x1 in, Plastic Container 


Item 
No. 


2FUF4 
2FUB3 
2JGF7 
2FUB4 
2Е0Е5 
2FUL4 
2FUP4 
2FULS 
2FUT2 
2FUPS 
2FUT3 
2FUP6 
2FUD1 
2FUG9 
2FUH1 
2FUL6 
2FUT4 
2FUTS 
2FUD2 
2FUL7 
2FUP7 
2FUT6 
2JGF9 
2FUL8 


Dia./ 


Thread Size 


Refills for 2 
70-32 
48-32 
48-32 
#10-24 
#10-32 
#10-32 
#10-32 
14-20 
14-20 


Find even MORE on Grainger.com? 


Item Dia./ Item Dia./ 
L No. Thread Size L No. Thread Size 1 
FUHS Refills for 4GUX4 Refills for 4GUX8 
іп 2FUJ6 48-52 in 4GUY1 14-28 %їп 
Ain 2FUL2 48-52 “іп 4GUY2 31-28 Ain 
Min 2FUP3 48-52 “іп 4GUY3 34-28 іп 
іп 2JGF6 310-24 іп 4GUY4 14-28 Tin 
Win 2FUJ7 310-24 Min 4GUY5 54-28 Тип 
in 2FUTÍ #10-32 Эіп 4GUY6 54-28 1in 
Тіп 2FUG4 310-32 Фіп 4GUY7 344-28 193 in 
y&in 2FUAT 710-32 Эіп 4GUY8 14-28 2 in 
Yin 2FUJ8 34-20 in 4GUY9 14-28  24in 
іп 2FUFi 14-20 in 46071 96-24 Hin 
Тіп 2FUA9 34-20 “іп 4672 319-24 — Ain 
іп 2FUB2 14-20 Тіп 4GUZ3 319-24 іп 
Yin 2FUJ89 34-20 ^in 4GUZ4 Yi9-24 Тіп 
iin 2FUG8 Ув-16___# їп 4GUZ5 96-24 Tin 
Win 2FUG5 Ye-18 %іп 46076 %6-24 Тіп 
іп 2FUG6 96-18 in 46077 %6-24 Тіп 
Тіп 2FUG7 %6-18 Тіп 46078 96-24 2) 
%їп 2JGF5 96-18 Тіп 46079 96-24 2 Vs in 
іп 2FUL3 319-24 “біп 4GVAI 39-24 Vin 
iin 2FUF2 919-24 Min 4GVA2 36-24 Tin 
Yin 2FUBI 319-24 Тіп 4GVA3 39-24 ТИ 
iin 2FUAS 39-16 “іп 4GVA4 39-24 1 in 
Min 2FUF3 36-16 Тіп 46/А5 39-24 *in 
Тіп 2JGF8 38-24 lin 4GVA6 3-24 2in 


Socket-Head Cap Screw Assortments and Refills 


Head No. of 
Sizes 


Item 
No. 


4GUX4 


4GUX8 


2FUA1 


2FUHS 


Item 
No. 


4GVG3 
4GVG4 
4GVG5 
4GVG6 
4GVG7 
4GVG8 
4GVG9 
4GVH1 
4GVH2 
4GVH3 
4GVH4 
4GVH5 
4GVH6 
4GVH7 
4GVH8 
4GVH9 
4GVJ1 
4GVJ2 
4GVJ3 
4GVJ4 
4GVJ5 
4GVJ6 
46VJ7 
4GVJ8 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


| FASTENERS 
BRAINGER COME Socket Head Cap Screws 


CAD 


Min. thread length is calculated using the screw's length. The formula is dia. x 2 + 1/4". 
For example, 1/4-20 x 4: 1/4 x 2 = 1/2". 1/2" + 1/4" = 3/4". This item would have at least 3/4" 
thread. Longer than 6" are available at Grainger.com®; search for "hex head cap screws." 


Socket-Head Cap Screws 


18-8 Stainless 18-8 Stainless 18-8 Stainless 18-8 Stainless 
Steel Plain Steel Black Oxide Steel Plain Steel Black Oxide Steel Plain Steel Black Oxide Steel Plain Steel Black Oxide 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. 
0 Thread, 1/20 in Drive 34-48 Thread, 332 in Drive 274" | 221115 106 22TP85 100 ж 6XB39 100 | 4ХЕЗІ 100 
Ww 1GE84 100 62A54 100 Ww 22TW98 100 | 26KW23 100 әуе 221176 100 4ХЕ18 100 B — 5MJC3 100 
= — БТАР8 100 Ж 22TW99 100 | 67823 100 н — — БТАКӘ 100 9 6XB40 100 00 LES 100 
" 1GE87 100 6ZA56 100 VA 22TX01 100 | 26KW26 100 294 29DP86 100 | 22TP87 100 — = 5MJC4 100 
И — — БТАВО — 100 9 26KY15 100 | 26KW27 100 3" 221177 100 | 22TP88 100 9 6XB41 100 | 4XE33 100 
ж 1GE89 100 67А58 100 EA 26KY16 100 00 | 26KW28 100 ЕУДІ 16051 1 62Е13 25 4 — -- 5MJC5 100 
— — START 100 is 26KW29 100 8-36 Thread, % in Drive p 6XB42 100 | 4XE34 100 
y 1GE90 100 | 22TW39 100 26KY17 100 22TW41 100 VA 26KY32 100 | 26KW39 100 Б — — 5MJC6 100 
Ув" | 22TW94 100 | 22TW40 100 в! 40 Thread, 342 in Drive ж 221Х04 100 | 5MXZ2 100 4 6XB43 100 | 4XE35 100 
EA 22TW95 100 | 26KV97 100 V 26KV26 100 6ZB27 100 = — 5ТАВ9 100 -- — 5MJC7 100 
T 22TW96 100 | 26KV98 100 Ўв" | 22TT66 100 | 62B29 100 ж 22TX05 100 5МХ73 100 "m 6XB44 100 | 4XE36 100 
#1-64 Thread, %в in Drive m SWEF2 100 6ZB31 100 = = STATO 100 = = 5MJC8 100 
VA 26KV17 100 | 26KT25 100 : — — 5TAJO 100 98" 26KY33 100 | 26KW40 100 1w 221186 100 4XE37 100 
E 26KV19 100 | 26KT27 100 Ae" 26KV27 100 6ZB33 100 m 22TX06 100 67:19 100 -- -- SMJF3 100 
5 26KV20 100 | 26KT28 100 m 6XA50 100 6ZB35 100 Е — — STATT 100 197 22117 100 5MYL3 100 
56" 26KV21 100 | 26KT29 100 — — STAJ1 100 T 26KY35 100 | 22TW42 100 — — SMJF4 100 
EZ 26KV22 100 | 26KT30 100 y" 6XA51 100 ЕЗІ 100 Ти" 26KY36 100 26KW42 100 2 221188 50 22TP97 50 
T — — 26KT31 100 — — 5ТА/2 100 ТУ" — 22TW43 100 — — 5MJF5 100 
#1-64 Thread, 54 in Drive p 6XA52 100 6ZB39 100 #10-24 Thread, 52 in Drive "m 221189 50 22TP98 50 
FETPTWeM VeRO — = Mm m EDS NE iN тй 50 22180 50 
- read, 146 in Drive m — — 0 оу" 
m 1GE94 100 67А61 100 - -- STAJ4 100 34" 6XA91 100 4ХЕ20 100 -- — SWZF2 100 
% = = 33W050 10 UA 26KV28 100 | 22TP78 100 % — = 5MJAO 100 234" 23NN86 50 22TRO1 50 
Ww 1GE96 100 6ZA63 100 1" 2211688 100 5ТАЈ5 100 Ae" 6XA92 100 | 26KT48 100 — — 5MJF6 100 
— — 5TAR2 100 Ty" 221169 100! 22TP79 100 у" 6ХА9З 100 АХЕ21 100 т 227791 25 22TR02 25 
%' 16Е88 100 | 6ZA64 100 Ту" — | 22TP80 100 — — SMJAT 100 — — 5MJF7 100 
Е = = STARS 100 #5-44 Thread, ` 342 in Drive %' 6ХА94 100 АХЕ22 100 зм" 22TT92 25 5MYC1 25 
Ye" | 22TW97 100 | 26KV99 100 үлі 26KY19 — 100 | 26KW30 100 — — 5MJA2 100 — — STALS 100 
yg 26KX93 100 | 26KW01 100 y 26KY21 100 | 26KW31 100 m 6XA95 100 AXE23 100 зу" 22TT93 25 6ZE79 25 
ya 26KX94 100 | 26KW02 100 y 26KY22 100 | 26KW32 100 Ы — — 5MJA3 100 2 - — 5WZF3 50 
#2-56 Thread, VH... а 10 ЖШ О H сч с ЫШ ШО — у 22H08 % | 678398 
rea in Drive д" = = қ 
Е Ой WR D wemshbasm o TO - — ЖАСЫ o юш к zw s 
у" Б read, 7а in Drive = = al 2 
m ie mm Nm EM NA ІШ, Нн тш m NN RR 2 
34" V — = -— — 
% — = 5TAG3 100 Я — = 5ТА/6 100 1%" 6XB10 100 AXE26 100 БУ" 16078 1 5MYC2 5 
y" 6XA37 100 mE 100 9 6XA56 100 | 4XB92 100 — — 5MJEG 100 e 16079 1 33W064 10 
— — 5STAG4 100 = = STAJ7 100 зу" 6ХВ11 100 AXE27 100 — — 6ZE93 5 
y8 6XA39 100 | 22TP71 100 у" 6XA58 100 AXB93 100 1% — = 5МЈЕТ 100 34"-28 Thread, 31 in Drive 
yr 6XA40 100 | 22TP72 100 — — 5TAJ8 100 9" 23NN78 100 AXE28 100 Ww 1GU83 10 5MXZ5 50 
Ж 16012 100 | 22TP73 100 m 6XA60 100 4XB94 100 — — 5MJE8 100 : — — 5RVG9 100 
T 1GU13 100 | 22TP74 100 — — 5ТА/9 100 274 221179 100 5TAL1 100 m 22TX13 100 6ZE97 100 
Ти" 221157 100 — — y 6XA61 100 4XB95 100 2W 23NN79 100 5TAL2 100 P = = 5MJC9 100 
ваты аре ж 1006085810. 2° замову ш E St 100 
геа in Drive p — — 0 — — 
y 26KW04 100 h — — STAK1 100 3 23NN80 100 5STAL3 100 %' 22TX15 100 4XU51 100 
yr 26KX97 100 26KW06 100 1" 6XA63 100 AXB96 100 Зу" 221,10 100 | 22TP94 100 б = = 5MJD1 100 
yy 26KX99 100 | 26KW07 100 — = 5ТАК2 100 4 2271781 100 | 22TP86 100 ж 22TX16 100 4XU52 100 
5m 26KY01 100 | 26KW08 100 ҮЛ 6XA64 100 4XB97 100 5" 16u58 1 i z= ^ — -- 5MJD2 100 
96" 26KY02 100 | 26KW09 100 = = 5TAK3 100 6" 1GU59 1 4KGW6 5 78 22TX17 100 5MJD3 100 
26KY03 100 | 26KW10 100 1%" 6XA65 100 4XB98 100 #10-32 Thread, 952 in Drive " 22TX18 100 5MYL2 100 
1” 26KY04 100 26КМ11 100 — — STAK4 100 И" 6ХВ17 100 4XU39 100 — — 5MJD4 100 
43-48 Thread, 564 in Drive » | 23NN74 100 | 22TP81 100 " 6XB18 100 6ZE46 100 m 22TX19 100 4XU54 100 
VW | 26KV23 — 100 | 26KT32 100 1” —  — | 5TAK5 100 idi — .  — | 33W060 10 |^ — О — | BMJDS 100 
m 1GU17 100 62482 100 " 23NN75 100 | 22TP84 100 " 6XB19 100 1GA16 25 m 22TX20 100 4XU55 100 
A — .  — | BIAG6 100 2 — О — | 5TAK6 100 ^ — . — | SMJA6 100 ^ — О — | BMJF8 100 
ж 16018 100 6ZA84 100 2 22TT71 100 | 26KT44 100 у” 6ХВ21 100 1GA17 25 1947 22ТХ21 100 1GA43 25 
- — 5TAG7 100 2/7 | 221177 100! 22TP82 100 - — 5MJA7 100 — — 5MJF9 100 
у" 16019 100 d 1 00 #6-40 Прана in рне БЙХҮБ n %' 6ХВ23 100 1 БАТ 25. ж 22TX22 50 ED AL 
= = V = = = = 
и аты теи —— wm a sc алап 80 |. ши! 
4 зи" — — = == 
Ж 26KV25 100 | 26KT35 100 % — — STARS 100 We 5UGY1 100 1GA20 25 ә 22TX24 50 22TW60 50 
T 221161 100 | 26KT36 100 ж 221X03 100 67874 100 n — — 5MJCO 100 ? = — | 33W065 100 
E 58 Thread, ' Зва in Drive — — STAR6 100 T 6XB26 100 5MYL1 100 2%" — — 22TW61 50 
Б 26KW12 100 9 26KY28 100! 62B76 100 — — SMJCT 100 y 22125 — 25 5MYC5 25 
уе 26KYO6 100 00 | 26KW14 100 = = START 100 m 6XB27 100 4Х046 100 күлі == — | 26KW49 25 
38 26KY08 100 | 26KW16 100 y 26KY29 100 5MXY8 100 ШІ = = 5MJE9 100 3W 22TX26 25 62031 25 
y 26KY09 100 | 26KW17 100 — — 5TAR8 100 m 6XB29 100 4XU47 100 4 22TX27 25 22TW64 25 
ys 26KY10 100 | 26KW18 100 Ж — — 5MXY9 100 1% — — SMJFO 100 4W — — | 26KW50 25 
W 26KY11 100 | 26KW19 100 " 26KY30 100 | 26KW38 100 194 6XB30 100 4Х048 100 5 = — | 26KW51 25 
1" 26KY12 100 | 26KW20 100 = = 33W055 100 а === — 5MJF1 100 545"-18 Thread, 1⁄4 in Drive 
Ыл 00 | SMxYA 100 % КӨ ажа ш 7 aire ШШ A СЫА? — 100 
8 2 -- = = mE E 
uu mg Eu шш шл шеш 
— = reai in Drive cl = = 
Ya" 6XA41 100 4Х886 100 y 1 6049 25 5МХ71 100 234 22TX09 100 | 22TW53 100 9g 22119 100 4ХЕ45 100 
— — 5ТАН0 100 » 6XA70 100 4XB99 100 3" 23NN92 100 5ТАТ4 100 -- -- 40P216 100 
Жш или 100 Өл? 1% ДЕШ О о ЗР ЮП 100 2258 ОШ о _% Ip 
= = Э А = — 
ж 5UGX4 100 | 4XB87 100 % — — | 5МН24 100 T 22TX12 100 | 22TW24 100 Ww 221002 1007 | 4XE47 100 
9 — == 5TAH2 100 у" 5UGX8 100 4XE11 100 41" 16066 1 = = Б = — 40P218 100 
ж 6XA45 100 | 4XB88 100 — — | 5MHZ5 100 Б ТЕПЕ? 1 - = 4 22TU03 50 | 22TP89 50 
2 -- — 5ТАНЗ 100 pm 6XA76 100 4XE12 100 6" 16 1 — — — — 40P219 100 
m 6XA47 100 | 6ZA98 100 — — | 5MHZ6 100 n 24 Thread. ыз іп Imo іш | 22TUO4 50 | 22TP90 50 
Ы — == 5ТАН4 100 у" 6XA77 100 4XE13 100 1GU69 62Е62 50 Ы = = 40P220 100 
9 6XA48 100 | 4XB89 100 — — | 5МН77 100 y 1GU70 i 6ZE64 50 m 22TU05 50 | 22TP91 50 
д == = 5ТАН5 100 ж 6ХА78 100 62893 100 y 1GU71 — == 2 — = 40P221 100 
ж 5UGX5 100 678107 100 — — | BMHZ8 100 T 16072 10 6ZE66 25 узд" | 227106 50 221800 50 
s — — 5ТАНб 100 T 6XA79 100 4XE14 100 Tw SWEF6 5 6ZE68 25 T — — 40P222 100 
1' 16U25 100 | 4XB90 100 — — | 5МН72 100 Ту" | 5WEJ2 5 6ZE70 25 2' 22TU07 50 | 227310 50 
= = 5TAH7 100 ИЛ 50671 100 АХЕ15 100 2" == — 67Е73 25 — — 40P223 100 
іш | SWEH2 100 67812 100 — — 5MJE3 100 34"-20 Thread, 34s in Drive oy | 22TUO8 —25 | 22TRÍÍ 25 
— — 5TAH8 100 1w 6XA83 100 4XE16 100 p SWEF7 50 AXE29 100 — — 40P224 100 
Ту" | SWEH3 100 | 5TAH9 100 В — — 5MJE4 — 100 1 — — 5TALA 100 ә” | 2706 5 201812 25 
1% 22174 100 | 22TP76 100 194 | 23NN76 100 4XE17 100 ж 6XB37 100 4ХЕЗ0 100 - = 40P225 100 
2" 221165 100 | 22TP77 100 2° 23NN77 100 5ТАК8 100 3 = = 5MJC2 100 3 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2113 


FASTENERS Scan. Order. Done. z 


Socket Head Cap Screws Details on page A1. Bü 
Socket-Head Cap Screws 
18-8 Stainless 18-8 Stainless 18-8 Stainless 18-8 Stainless 
Steel Plain Steel Black Oxide Steel Plain Steel Black Oxide Steel Plain Steel Black Oxide Steel Plain Steel Black Oxide 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. 
234 22TU10 25 22TR13 25 T 22TX45 50 22TW69 50 2 22TU55 10 22TR63 10 3w 6XE29 9 22TR87 5 
— — | 5MJG2 100 — — 5TAUO 100 - — SRVC4 25 = = 5ВМЕЗ 25 
3 22TU11 25 22TR14 25 ти" 22TX46 50 6ZY49 50 234" 22TU56 10 22TR64 10 39 — — 26KT85 5 
— — | 5MJ63 100 a — — | 5TAUT 100 s — — | 5MJHi 25 2 = — | 33wost 25 
зи" 22TU12 25 62037 25 1w 22TX47 25 22TW70 25 т 6XE12 5 29DU65 5 П 6XE30 5 22TR88 5 
— — | 5MJG4 50 — — 5TAU2 100 — — | 5MJH2 25 = = SRVE4 25 
3y" 22TU13 25 22TR16 25 m 22TX48 25 22TW47 25 зи SWEE1 5 22TR66 5 40" — — 26KT86 5 
— — | 5МЈ65 50 — — 5TAUS 50 — — 5RVC5 25 4j; | 9WEEG 5 22TR89 5 
зу’ 221014 25 22ТВ17 25 2 22TX49 25 22TW71 25 зу 6ХЕ14 9 22ТВ67 5 -- -- SRVES 25 
= = 33W066 50 — — 5STAU4 50 = = 5RVC6 25 Б" 6XE32 5 22TR90 5 
"n 22TU15 10 22TR18 10 oy" 26KY42 25 22TW72 25 "n 6XE15 5 22TR69 5 — — 5MJH5 25 
— — 5TAL8 50 — — 5RVJO 50 — — 5RVC7 25 m 6XE33 5 22TR91 5 
4" 221016 10 5MYC6 10 "m 22TX50 25 22TW73 25 "m 5WEE2 5 22TR70 5 — — SRVE6 10 
5 22TU17 10 22TR20 10 А — — 5RVJ1 50 Е — — 5RVC8 25 e 6XE34 5 22TR92 5 
5%" 290Р87 10 22TR21 10 2%" 26KY43 25 22TW74 25 Б" 5WEE3 5 22TR71 5 = = 5RVE7 10 
6 22TU18 10 22TR22 10 3" 22TX51 10 5MYD5 10 — — 5RVC9 25 58"-18 Thread, % in Drive 
56-24 Thread, М in Drive — = 5MJHO 50 m 6XE18 5 22TR72 5 1" = = 22TW91 10 
ж 26KY39 100 | 26KW52 100 3 22ТХ52 10 1HLH4 10 * — — 5MJH3 25 — — SRVK4 25 
w 22TX28 100 4XU56 100 = — 33W071 50 e SWEE4 5 22TR73 5 1 -- — | 26KW92 10 
— — STATS 100 4 22ТХ53 10 22TW77 10 — — 5RVDO 25 1%" 22TX74 10 26KW93 10 
5%" 26KY40 100 67058 100 LYA 22ТХ54 10 22TW78 10 12"-20 Thread, % in Drive = = SRVK6 25 
yr 22TX29 100 4XU57 100 5 22ТХ55 10 22TW79 10 V — — 22TW83 10 1947 22ТХ15 10 26KW94 10 
V 22TX30 100 67061 100 БУ" — — 22TW80 10 yg — — | 26KW71 10 — — 5RVK7 25 
" 22ТХ31 50 22TW30 50 6 22TX56 10 26KW62 10 EA 22TX61 10 22TW84 10 ж 22ТХ76 5 26KW95 5 
— — 5RVH3 100 74e"-14 Thread, % in Drive ж — — | 26KW72 10 = — 5RVK8 25 
m 22TX32 50 22TW34 50 ж — — 6ZY71 25 . 22ТХ62 10 3KU67 10 m — — | 26KW96 5 
TH —  — | 5RVH4 100 E — — | 67/74: 25 l — — | BRW6 50 2A =  — | 33W082 25 
1w 22TX33 50 22TW44 50 y 22TU42 25 22TR47 25 1и 22TX63 10 3FY64 10 "m — — | 26KW97 5 
— — 5RVH5 100 — = 5TAP3 100 — — 5RVJ7 50 — = 5RVK9 25 
197 22ТХ34 50 62071 50 Ui — — 22TR48 25 1%" 22TX64 10 3FY69 10 234" — — | 26KW98 5 
— — 5RVH6 100 4 22143 25 2217844 25 - — 5RVJ8 50 3 = — | 26KW99 5 
25 22TX35 50 5MYC8 50 — — 5WZG7 100 197 22TX65 10 3FY74 10 3” — — 26KX02 5 
oy, | 22TX36 25 227445 25 ій 221044 — 25 2780 — 25 — — 5RVJ9 50 4 - — | 26KX03 5 
É — — 5RVH8 100 Ы — — 5WZG8 50 2 22TX66 10 3FY78 10 40" — — 26KX04 5 
"m 227137 25 | 22TW46 25 ім 221045 — 25 | 227851 25 — — SRVKO 50 5 = — | 22TW92 5 
— — SRVH9 100 = = 5WZG9 50 "m 26KY44 10 3FA70 10 Бу" — — 26KX05 5 
oy | 22TX38 25 227465 25 азд" | 22146 10 2271852 10 — — 5RVK1 25 6 — — | 26КХ06 5 
-- — 33W068 100 — = 5WZHOÜ 50 2 22ТХ67 10 SMYD7 10 34"-10 Thread, % in Drive 
3 22TX39 25 22TW66 25 2 22TU47 10 6ZY89 10 Е — — 5RVK2 25 id 22TU67 5 26KT92 5 
ЗИ" — — | 26KW53 25 — — 5WZH1 50 т 22ТХ68 5 22TW50 5 iw 6XE35 5 22ТВ97 5 
3W 22TX40 25 22TW67 25 2 26KV34 10 6ZY92 10 — — 5RVK3 25 $ — — 5MJD6 25 
4 22TX41 10 62093 10 — — 5WZH2 50 Күлі 22ТХ69 5 4ҒА69 5 1%" 6XE36 9 22TR98 5 
4W — — | 26KW54 10 "m 22TU48 10 6ZY95 10 4" 22ТХ70 5 3WB77 5 = = 5MJD7 25 
5 — — | 26KW55 10 — — 5WZHS3 50 40" 22TX71 5 3WE12 5 197 5UGY7 5 22TR99 5 
6 — — | 26KW57 10 234 — — 6ZY98 10 5 22ТХ72 5 ЕШІЗ (3 5 E — — 5MJD8 25 
3-16 Thread, %c in Drive — = 5RVA4 25 5%" = = 3XA98 5 2 5UGY8 5 22TT01 5 
y" 22TU19 50 22TR23 50 3" 22TU49 10 3MB66 10 6 22TX73 5 22TW90 5 = = 5MJD9 25 
— = 5ТА19 100 = = 5RVAS 25 %e"-12 Thread, “в in Drive ои! 6XE39 5 22TT02 5 
pm 22TU20 50 22TR24 50 ЗИ" — — 22TP93 5 1" 290Р88 10 26KT64 10 — — 5MJEO 25 
— — 5ТАМ0 100 31" 22TU50 5 22TRO3 5 1 290Р89 10 22ТВ76 10 әуе SWEE7 5 22TT03 5 
m 22TU21 50 22TR25 50 — — STAP4 25 2" — — 26KT67 5 — — 5MJE1 25 
— — 5TAN1 100 4 22TU51 5 22TR04 5 2/7 | 29DP91 5 26KT68 5 294 6XE41 5 221104 5 
p 22TU22 50 22TR26 50 = = 5ТАР5 25 3 29DP92 5 26KT70 5 Ы -- -- 5MJE2 25 
- — БТАМ2 100 4" = — | 22TRI5 5 Зу" = — | 22TR78 5 3 6XE42 5 22TT05 5 
1" 22TU23 50 22TR27 50 5 — — 22TR19 5 4 — — 26KT71 5 — — 5MJH8 25 
- — 5TAN3 100 БИ" — — | 26KT61 5 AVE = — | 26KT72 5 зи" — — | 22TT06 5 
1wWw 22TU24 50 22TR28 50 6 — — 26KT62 5 5 — — 26KT73 5 * — — 5MJH9 25 
— — | 33W069 100 76-20 Thread, % in Drive БУИ" = — | 26КТ74 5 ауу | ӘМЕЕВ 5 22ТТ07 5 
1w 22TU25 50 22TR29 50 ж — — | 26KW63 25 6 — -- 26КТ75 5 е — — 5MJJO 25 
— — БТАМА 100 yp = — | 26KW64 25 96-18 Thread, 7⁄6 in Drive ЕС - = ШЕН 5 
1w 22TU26 25 22TR31 25 y — — | 26KW65 25 i — — | 26KW79 10 * — — 33W083 25 
— — 5TAN5 100 V — — | 26KW66 25 ти" — — | 26KW80 10 4 5WEE9 5 221108 5 
1j 22TU27 25 22TP92 25 1" 22ТХ57 25 3МВ89 25 TE — — | 26KW81 10 — — 5MJJ1 25 
- — STANG 50 1W' | 221X58 25 3MB93 25 19 = — | 26KW82 10 "m 6XE45 5 221109 5 
2 22TU28 25 22TR32 25 1" 22TX59 25 3MB97 25 2° — — | 26KW83 5 — — 5MJJ2 25 
— — 5ТАМ7 50 - — 5RVJ4 50 AA = — | 26KW84 5 5 6XE46 5 221110 5 
ИЛ 22TU29 25 22TR33 25 154" = — | 26KW67 10 2%" = — | 26KW85 5 — — 5MJJ3 25 
— — 5ТАМ8 50 -- -- 33W076 50 3 = — | 26KW86 5 Бу — — 221T11 5 
2 22TU30 25 22TR34 25 2" 22TX60 10 3KB78 10 4 — — | 26KW87 5 — — 5RVE9 10 
— — 5WZG5 50 "m — — 22TW82 10 40" — — | 26KW88 5 e SWEFO 5 221112 5 
234 22TU31 25 22TR35 25 — — 33W077 50 5 — — | 26KW89 5 — — SRVFO 10 
= = 5MJG6 50 3" — = 3KE73 10 5€ = — | 26KW90 5 34"-16 Thread, % in Drive 
3" 5UHDO 10 22TR36 10 — — 33W078 25 6 — — ! 26KW91 5 1 — — 26KX10 5 
— = 5MJG7 50 3W = = 22TW48 5 58"-11 Thread, У in Drive TE — = 26KX11 5 
Л 22TU32 10 22TR37 10 4 — — | 26KW68 5 Еу — — 26KT80 10 1% — — 26KX12 5 
— — 5MJG8 50 5 — — | 26KW69 5 x — — 26KT81 10 2" — — 22TW93 5 
зу" 22TU33 10 22TR38 10 6 — — | 26KW70 5 ИУ — — 26KT82 10 2%" = = 26KX13 5 
= = 5MJG9 50 72"-13 Thread, % in Drive T 22TU61 10 22TR79 10 2%" — — 26KX14 5 
3% 221034 10 22TR39 10 у" 227052 10 22TR45 10 — — 5RVD3 25 РЕЛЕ — — 26KX15 5 
"n 22TU35 10 22TR40 10 — — STAP6 50 22TU62 10 22TR80 10 т — — 26KX16 5 
- — 5ТАМ9 50 9 16Y67 10 | 22TR46 10 1и" — — 5RVD4A 25 = — | 33W084 25 
"mz 22TU36 10 22TR41 10 ğ — — 5ТАР7 50 -- -- 5RVK5 25 3” — — 26KX18 5 
— — 5ТАР0 50 9 241815 10 | 22TR54 10 4w | 22TU63 10 221881 10 4 - -- | 26KX19 5 
5" 22TU37 10 22TR42 10 2 — — SRVAG 50 -- -- SRVD5 25 40" — — 26KX20 5 
— — 5ТАР1 50 ж 6XB93 10 | 22TR55 10 іш | 22TU64 10 | 22TR82 10 5 = — | 26KX21 5 
Бу 22TU38 10 22TR43 10 1" 6XB94 10 29DU64 10 Ы -- — 5RVD6 25 Бу" — — 26KX22 5 
- — | 33W070 50 - — 5RVA8 50 z 6XE24 5 29DU66 5 6" — — | 26КХ23 5 
e 22TU39 10 22TR44 10 ҮЛ 6XB95 10 22TR57 10 = = SRVD7 25 74-9 Thread, % in Drive 
— — 5ТАР2 50 - — 5RVA9 50 oy, | 9WEES 5 26KT84 5 ША — — | 26КТ98 5 
¥"-24 Thread, 51 in Drive 1%" 6XB96 10 22TR59 10 * — = 5RVD8 25 1% — — 26KT99 5 
ж 221742 50 62Y36 50 — — 5RVCO 50 оу 6XE26 5 22TR83 5 2 26KV36 5 221122 5 
— — 5TATG 100 1% 6XB97 10 22TR60 10 $ — — 5RVD9 25 — — SRVF2 10 
9 22TX43 50 62Y39 50 — — 5RVC1 50 294 6XE27 5 22TR84 5 "m 26KV37 5 221123 5 
— — STAT? 100 2 22TU53 10 22TR61 10 = = SRVEO 25 — — SRVF3 10 
9 22TX44 50 62Y42 50 — — 5RVC2 50 т 6XE28 5 22TR85 5 әу» | 28KV38 5 221124 5 
— — STATS 100 ИЛ 227054 10 22TR62 10 — — SRVE1 25 = = SRVF4 10 
HW 26KY41 50 6ZY46 50 = = 5RVC3 25 зи" — — 22TR86 5 234" 26KV39 5 221125 5 
— — STATS 100 — — SRVE2 25 
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| FASTENERS 
ове Socket Head Cap Screws 


CAD 


Min. thread length is calculated using the screw's length. The formula is dia. x 2 + 1/4". 
For example, 1/4-20 x 4: 1/4 x 2 = 1/2". 1/2" + 1/4" = 3/4". This item would have at least 3/4" 


thread. Longer than 6" are available at Grainger.com®; search for "hex head cap screws." 


Socket-Head Cap Screws 
18-8 Stainless 18-8 Stainless 18-8 Stainless 18-8 Stainless 
Steel Plain Steel Black Oxide Steel Plain Steel Black Oxide Steel Plain Steel Black Oxide Steel Plain Steel Black Oxide 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. 
3" 26KV40 5 227126 5 зи" = = 221143 5 5 = == 26KX54 1 4 — = 26KX74 1 
— = SRVF6 10 — 5RVG4 10 6 — == 26KX55 1 4)" = = 26KX75 1 
31%" 26KV41 5 227728 5 зи 26KV51 5 221144 5 1%"-7 Thread, 75 in Drive 5 — — 26KX76 1 
= = 5MJJ6 10 == = 5RVG5S 10 2" = E 26KU37 1 БУИ” = = 26KX77 1 
"n 26KV42 5 221129 5 "n 22TU73 5 221145 5 2 = = 26KU39 1 6 — = 26KX78 1 
= = 5МЈЈ7 10 — = 5RV66 10 3" = = 5PNC2 1 112"-6 Thread, 1 in Drive 
"m 26KV43 5 22TT30 5 4% 26KV52 5 221146 5 == = 4XU33 1 2% — — 26KU68 1 
= = 5MJJ8 10 zz = 5RVG7 10 ЁЛ = = 5PNC3 1 3 = = 26KU70 1 
5 26KV44 5 221131 5 5" 26KV53 5 22TT47 5 = == 1AU77 1 37" = = 1HLH1 1 
= = 5МЈЈ9 10 Е — 5MJK4 10 "n — — 5PNC6 1 "n — — 5PNC5 1 
5%" = — 221132 5 Бу" — — 221148 5 — — 4XU34 1 — — 1HLH2 1 
— = SMJKO 10 = = 5MJK5 10 "m = = 5PNC7 1 ae = = 5PND6 1 
e 26KV45 5 221133 1 6" 26KV54 5 22TT49 1 = — 4XU35 1 — = SPND7 1 
— — 5MJK1 10 — — 5MJK6 10 5" — — | 26К042 1 sie = = 5PND8 1 
74"-14 Thread, % in Drive 1"-14 Thread, 3 % in Drive m — — 1AU83 1 — — 5PND9 1 
2" 26KX27 5 2" 26KX40 5 : — — | 33101091 1 nen Thread, 1 in Drive 
AA = = 26КХ28 5 2” = = 26KX42 5 " == 26KU43 1 == = 26KX82 1 
2%" — — | 26КХ29 5 77 - — | 26KX43 5 14"-12 Thread, % in Drive ^ d — 26KX83 1 
294 = — 26KX30 5 Зу" = — 26KX44 5 2: = — 26KX58 1 4 = — 26KX84 1 
3 = — | 26KX31 5 T — — | 26KX45 5 2%" — — | 26KX59 1 AVE — — | 26КХ85 1 
ЗИ" = = 26KX32 5 LYN = = 26KX46 5 3 = = 26KX60 1 5 — = 26KX86 1 
ЗУ" = — | 26KX33 5 5" — — | 26KX47 5 Зу" = — | 26KX61 1 25 E — — | 26КХ87 1 
4 = — 26KX34 5 6 = 26KX48 1 4 = — 26KX62 1 — 26KX88 1 
ay" = — | 26KX35 5 DET Thread, % in Drive LVA — — | 26KX63 1 nes Thread, 1 1⁄4 in Drive 
5 = = 26KX36 5 === 26KU18 1 5 = = 26KX64 1 == = 26KU82 1 
6 - — | 26KX37 1 » ч = — | 26KU19 1 БУ" = — | 26KX65 1 d — 26KU83 1 
1"-8 Thread, жі іп Drive ы 3 — — 26KU20 1 6 = = 26KX66 1 — — 26KU84 1 
TW — [| 221137 5 ЗИ" — — | 28KU21 1 13-6 Thread, 1 in Drive — — | 28KU85 1 
2 221070 5 221138 5 4 — E 26KU22 1 3" = = 26KU52 1 = = 26KU86 1 
= — SRVF9 10 40" = = 26KU23 1 Зу" = = 26KU53 1 — = 26KU87 1 
"m 26KV49 5 221139 5 5 = = 26KU24 1 4" = — 26KU54 1 — = 26KU88 1 
— = 5RVGO 10 5)" = = 26KU25 1 40" = = 26KU55 1 1-1/2 reat 1 72 in Drive 
"m 22TU71 5 221140 5 6 26KU26 1 5 = = 26KU56 1 = 26KU99 1 
=Æ = 5RVG1 10 1%"-12 Thread, 75 in Drive 50" == = 26KU57 1 = 26KV01 1 
234 26KV50 5 221141 5 3 26KX50 1 6 — == 26KU58 1 = = 26KV02 1 
— — 5RVG2 10 Зу" = — 26KX51 1 13-12 Thread, 1 in Drive — — 26KV03 1 
2 22TU72 5 221142 5 4 = = 26KX52 1 3 = = 26KX72 1 == = 26KV04 1 
= = 5RVG3 10 LYN = = 26KX53 1 37" = = 26KX73 1 
Self-Locking Socket-Head Cap Screws 
Material Item Pkg. Material Item Pkg. Material Нет Pkg. Material Item Pkg. Material Item Pkg. 
Length Grade Мо. Qty. Length Grade Мо. Qty. Length Grade Мо. Qty. Length Grade Мо. Qty. Length Grade — No. Qty. 
34-40 Thread, 322 in Drive % A oy St Steel 1FY95 25 1" 18-8 1FY61 50 %” Alloy Steel 1GA39 25 7” Аіоу Steel 1GA59 10 
» 18-8 1FY40 50 y 8-8  1FY51 50 Alloy Steel 16А21 25 1' Alloy Steel 16440 25 n 18-8 ТЕҮ76 10 
Alloy Steel TFY81 25 Alloy Steel 1ҒҮ96 25 14 Alloy Steel 16422 25 147 Alloy Steel 16441 25 A 9, Steel 1GA60 10 
ж 18-8 —1FY41 50 % Alloy Steel TFY97 25 Т7" Alloy Steel 16423 25 17" Alloy Steel 16442 25 m 8-8  1FY77 10 
Alloy Steel 1ҒҮ82 25 " 18-8  1FY52 25 194 Alloy Steel 1GA24 25 194 Alloy Steel 16443 25 Alloy Steel 16A61 10 
у" 18-8 1ҒҮ42 50 Alloy Steel 1FY98 25 2' Alloy Steel 1GA25 25 2' Alloy Steel 1GA44 25 qw 18-8 1FY78 10 
Alloy Steel 1FY83 25 1 Alloy Steel 1FY99 25 14"-20 Thread, 346 in Drive 58-18 Thread, /4 in Drive Alloy Steel 16A62 10 
355-40 Thread, 32 in Drive 1/7 Alloy Steel 1GA10 25 y 18-8 1ҒҮ62 25 V oy Steel 16445 25 194 Alloy Steel 16А63 10 
%” Alloy Steel 1FY84 25 310-24 Thread, 542 in Drive loy Steel 16А26 25 m 18-8 1ҒҮ70 10 2 Alloy Steel 16А64 10 
Y? Alloy Steel 1ҒҮ85 25 ж 18-8 1ҒҮ53 50 y 18-8  1FY63 25 4 oy Steel 16А46 25 214" Alloy Steel 1GA65 10 
#6-32 Thread, Жа in Drive oy Steel 16А11 25 loy Steel 16А27 25 1" 18-8 1FY71 10 2 Alloy Steel 16A66 10 
Ww 18-8 1FY43 50 Ж 18-8 1FY54 50 m 18-8 1FY64 25 оу Steel 16447 25 Alloy Steel 16А67 5 


Alloy Steel 1ҒҮ86 25 18-8 1ҒҮ72 10 WIA Thread, %46 in Drive 

18-8  1FY44 50 Е 

Alloy Steel 1FY87 25 34 
18-8 1ҒҮ45 50 : 

Alloy Steel 1FY88 25 1" 
18-8 1FY46 50 


oy Steel 1GA12 25 
oy Steel 1GA13 25 m 
18-8 1FY55 50 
oy Steel 1GA14 25 Ж 
18-8 1ҒҮ56 25 " 
oy Steel 1GA15 25 


loy Steel 1GA28 25 an 
18-8 1FY65 25 4 
loy Steel 16А20 25 a 
loy Steel 1GA30 25 17 
18-8 1ҒҮ66 25 17" 
loy Steel 16А31 25 ж 


Al 

Al 

Al 

oy Steel 1GA48 10 1 A oy Stee 1GA68 10 

Al 

Al 

Al 

Alloy Steel 10432 25 2%" 
Al 

Al 

Al 

Al 

Al 


Al 

Al 

Al 

A 4 

18-8 1FY73 10 1W' Alloy Steel 16А69 10 

Alloy Steel 1GA49 10 1%" Alloy Steel 1GA70 10 

Alloy Steel 1GA50 10 ЖЗ Thread, % іп Drive 
18-8 1ҒҮ74 10 Alloy Steel 1GA71 10 

Al 

Al 

Al 


>> |> |> D BD > >> m 


Alloy Steel 1FY89 25 #10-32 Thread, %2 in Drive 1и" 18-8 1FY67 25 oy Steel 16А51 10 in Alloy Steel 16472 5 

yy 18-8 1ЕҮ47 50 о _ 18-8 1ЕҮ57 25 e оу Steel 16A52 10 — 4, 18-8  1FY79 5 

* “АПоу Steel 1FY90 25 ? оу Steel 16416 25 уу 188 1FY68 10 3' Alloy Steel 1GA53 10 2 “Шоу Steel 16473 5 

7” Alloy Steel 1FY91 25 ж 18-8 1FY58 25 loy Steel 16433 25 6-24 Thread, 74 in Drive 194 Alloy Steel 16А74 5 Я 

1" Alloy Steel 1ҒҮ02 25 оу Steel 1GA17 25 1% Alloy Steel 18A34 25 — 97 Alloy Steel 1GA54 25 „ 158  iFY80 5 Nylon locking element 
38-32 Thread, %a in Drive wy 11858 1ЕҮ50 25 ж 18-8 1ҒҮ69 10 1' Alloy Steel 10455 25 Alloy Steel 16А75 5 ^ is bonded to threads for 
W 18-8  1FYA8 50 * Alloy Steel 10418 25 Гоу Steel 16435 25 1%" Alloy Steel 1GA56 25 a д oy Steel 1GA76 5 fi | 
yy 168  1FY49 50 у. _ 188 1FY60 25 2/7 Alloy Steel 16436 10 _ 114" Alloy Steel 1GA57 25 Alloy Steel 1GA77 5 а firm hold that won't 
* "Alloy Steel 1FY93 25 i oy Steel 1GA19 25 3 loy Steel 1GA37 10 %ғ-16 Thread, 51е in Drive sat Thread, % in Drive loosen under vibra- 

wr 18-8  1FY5U 50 7% Alloy Steel 1GA20 25 14"-28 Thread, Эв in Drive yy 18-8 1FY75 10 16 Alloy Steel 16478 5 tion. Meet ASME B18.3 
2 ‘Alloy Steel 1FY94 25 Y Alloy Steel 1GA38 25 * ‘Alloy Steel 16458 10 1%” Alloy Steel 1GA79 5 ЧОП. Mee 8. 


2' Alloy Steel 1GA80 5 standards. 


18-8 Stainless Steel Vented-Head Cap Screws 


Vent gas or fluids through air shaft drilled through entire length of screw. Meet ASME B18.3 standards. 


Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. 
312-56 Thread, 56а in Drive yin 16A92 1 Tin 1GB14 5 li^in 16825 1 Ae in 16835 5 3A in 1GB46 5 
Yin 16A81 5 3i in 16A93 1 lin 16В15 1 M: 24 Thread, 542 in Drive іп 16836 5 75 in 16847 5 
Ae in 16A82 5 Tin 16A94 1 38-32 Thread, Ysa in Drive 36 in 1GB26 5 % [п 16В37 Б] Тїп 16В48 5 
Yin 16A83 5 356-32 Thread, 7 in Drive YA in GB16 5 Yin 16827 5 Ain 16838 5 {in 16840 5 
e in 1GA84 5 Ye in 1GA95 5 Ac in 1816 5 % in 16828 5 Тіп 16839 5 {%in 1GB50 1 
36 in TGA85 5 Vain 16A96 5 Hin 16818 5 zi in 16829 5 Tin 106840 5 {in 16В51 1 
Yin 16A86 5 Ac in 16A97 5 Yo in 1GB19 5 16830 5 1 Win 16В41 5 9%"-18 Thread, 1⁄4 in Drive 
34-40 Thread, 342 in Drive % in 1GA98 5 Ain 1GB20 5 нш 32 Thread 54? in Drive 1/іп  1GB42 1 Ya in GB52 5 
Ae in 1GA87 5 Asin 16A99 5 % in 16821 5 TA in 16831 5 Y4"-20 Thread, Ув in Drive Tin 16853 5 
Vain 1GA88 5 yin 16810 5 Bin 1GB22 5 yis in 16B32 5 36 in 16B43 5 38"-16 Thread, 56 in Drive 
Ag in 16A89 5 іп 1GB11 5 Tin 16823 5 36 in 16833 5 Yin 16844 5 Тіп 16854 5 
¥% in TGA90 5 3i in 16812 5 Tin 106824 1 Yin 16834 5 56 in 16845 5 1#їп _ 16В55 1 
Yo in 1GA91 5 7$ in 1GB13 5 
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FASTENERS 
Socket Head Cap Screws 


Alloy Steel 
Socket-Head 


Cap Screws 


Can withstand 1000-hr. of ASTM B117 salt spray. 
Meet ASTM A574, ASME B18.3 standards. 


Item Pkg. 
Length No. Qty. 
#6-32 Thread, 76 in Drive 
Yin 5YMY6 25 
іп 5YMY7 25 
Min БҮМҮ8 50 
75 in 5YMYS 25 
Tin 5YMZO 50 
1 іп 5YMZ1 25 
Tin 5YMZ2 25 
2 in 5YMZ3 25 
38-32 Thread, %4 in Drive 

% in 5YMZ4 50 
Yin БҮМ25 50 
іп 5YMZ6 50 
Min 5YMZ7 50 
75 in 5YMZ8 50 
Tin 5YMZ9 50 
1 in 5YNAO 50 
Tin 5YNAT 50 
2 in 5YNA2 25 


к 


G 


Length 
#10-24 Thread, 532 in Drive 
Y» in 
Tin 
1%in 
2in 
2 Ain 
2%in 
14"-20 Thread, 3⁄6 in Drive 
Ув in 
Ya in 


14"-20 Thread, 52 іп Drive 
1 in 
91в"-18 Thread, 1⁄4 in Drive 
ys in 
Ya in 
ЇЗЇП 
Тїп 
Thin 
Тїп 
{in 
2in 
3in 
4in 


a 


316 Stainless Steel Socket-Head Cap Screws 


Meet ASME B18.3 standards. 


Item Pkg. Item 
Length No. Qty. Length No. 

#2-56 Thread, Y4 in Drive #10-32 Thread, 922 in Drive 
Ya in 22TU74 100 YA in 22ТХ77 
Hin 221075 100 Hin 221X78 
#3-48 Thread, % in Drive Yin 22TX79 
Vain 290774 100 іп 22ТХ80 

іп 29DT76 100 % їп 22TX81 
34-40 Thread, 32 in Drive Тіп 22ТХ82 
Эвіп 2210475 100 Тіп 22ТХ83 
Yin 221047 100 1 іп 22ТХ84 
Ae in 22TU78 100 TRin 22TX85 
36 in 22104744 100 2 in 22TX86 

yin 22TU80 100 34"-20 Thread, 31 in Drive 
іп 221481 100 36 in 22Т/10 

зы m 221082 100 Win 221V11 
22TU83 100 іп 22Т/12 
%6-32 Тай, Tha in Drive 3i in 221V13 
Yin 22TU84 100 75 in 22Т/14 
Hin 221086 100 Тіп 22Т/15 
in 221087 100 Tin 22TV16 
іп 221088 100 1 іп 22Т/17 
3i in 22TU89 100 154 in 221V18 
Tin 22TU90 100 2 in 22Т/19 
iin 22TU91 100 2% in 22TV20 
{in 227092 100 215in 221V21 
48-32 Thread, %4 in Drive 3in 22TV22 
Yasin 221003 100 74"-28 Thread, 746 іп Drive 
Hin 221094 100 Yin 22TX87 
Win 22TU95 100 3A in 22TX88 
іп 221096 100 Тіп 22ТХ89 

in 221097 100 e18 Thread, % in Drive 
Tin 221098 100 Yin 22TV23 
{in 221099 100 Win 221V24 
Tin 221TV01 100 3i in 221V25 
#10-24 Thread, 53 in Drive % in 221V26 
іп 221102 100 Тіп 221V27 
Win 22TV03 100 1 in 22Т/28 
іп 2217044 100 1 іп 22/29 
3A in 221/05 100 134 in 22TV30 

Tin 22TV06 100 2 in 221V31 
1 in 22TV07 100 2%in 22TV32 
Tein 221/08 100 271П 290785 
2 in 227109 100 3 in 22Т/33 
3 in 22Т/34 
4in 22TV35 

56-24 Thread, 1⁄4 in Drive 
M in 22TX90 

Tin 22TX91 
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Pkg. Item 
Qty. Length No. 
38"-16 Thread, 54s in Drive 
100 Win 22Т/36 
100 іп 22Т/37 
100 % in 22Т/38 
100 Тіп 22Т/39 
100 15 in 22TV40 
100 1 іп 22Т/41 
100 {Tin 22Т/42 
100 2 in 221V43 
100 2i in 221V44 
100 3 in 22Т/45 
3-24 Thread, %c іп Drive 
100 3A in 22TX02 
100 Tin 22TX03 
100 7468-14 Thread, % in Drive 
100 1 ET a 22Т/46 
100 22Т/47 
100 2-13 Thread, 36 in Drive 
100 A in 22Т/48 
100 Тіп 22Т/49 
100 1 in 22Т/50 
50 Tein 22Т/51 
50 134 in 22Т/52 
50 2 in 22TV53 
25 2 іп 22Т/54 
2%]п 22TV55 
100 3in 22TV56 
100 3 іп 290786 
100 4 in 22Т/57 
38"-11 Thread; 72 in Drive 
100 Tin 22TV58 
100 1 in 22TV59 
100 1 іп 22TV60 
100 T%in 22Т/61 
50 2 in 221V62 
50 2 in 22TV63 
50 2%]п 22Т/64 
50 3 in 22TV65 
50 3 іп 22TV66 
25 4 in 22TV67 
25 34"-10 Thread, % in Drive 
25 1 in 22TV68 
25 Tein 22TV69 
10 Tin 22Т/70 
2 in 22Т/71 
100 2 іп 22Т/72 
50 3 in 221V73 
4 in 221V74 


Item 
No. 


БҮМАЗ 
БҮМА4 
SYNAS 
5YNAG 
5SYNA7 
БҮМАв 


SYNAQ 
5YNCO 
БҮМСІ 
SYNC2 
БҮМСЗ 
БҮМС5 
SYNC6 
SYNC7 
SYNC8 
SYNCS 
5YNDO 
5ҮМ01 


БҮМС4 


5YND2 
5YND3 
БҮМІ4 
5YND5 
5YND6 
5YND7 
5YND8 
5YND9 
БҮМЕ0 
БҮМЕІ 


сліслісліслісліслісл (слісліслісліслісл 


Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Pkg. Item Pkg. 
Qty. Length No. Qty. 
38"-16 Thread, 74s in Drive 
100 іп 5YNE2 25 
50 % in БҮМЕЗ 25 
50 йїп 5YNE4 25 
50 Tin БҮМЕ5 25 
25 1 in 5YNEG 25 
25 1 in 5YNE7 25 
134 in БҮМЕВ 25 
100 2 in 5YNES 25 
50 2 in 5YNFO 10 
50 3 in 5YNF1 10 
50 КЕШ 5YNF2 10 
50 qin 5YNF3 5 
50 4711 5YNF4 5 
50 5 in 5YNF5 5 
25 74s"-14 Thread, % in Drive 
25 1 in 5YNF6 10 
25 2 in 5YNF7 10 
10 3 in 5YNF8 10 
10 12"-13 Thread, % in Drive 
Tin 5YNF9 10 
50 15 in 5YNGO 10 
1 in 5YNG1 10 
50 Tin 5YNG2 10 
50 2 in 5YNG3 10 
50 2 Yin 5YNG4 10 
50 2%in 5YNG5 10 
25 3 in 5YNG6 5 
25 3 in 5YNG7 5 
25 3 in SYNGE 5 
25 4 in 5YNG9 5 
10 4711 5YNHO 5 
5 


Metric Blue Steel Socket- Ap) 


Head Cap Screws “М 
Meet ASTM A574, ASME В18.3 standards. аазы 


Item Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. Length No. Qty. 
M3-0.50 Thread, 2.5 mm Drive M8-1.25 Thread, 6 mm Drive 
5 mm БАНК5 50 12 тт БАНА? 50 
бтт БАНКб 50 25 тт 5AHTO 50 
8mm 5AHK7 50 30 mm БАНТ1 50 
10 тт БАНК 50 35 mm БАНТ2 25 
12 тт БАНКО 50 40 тт БАНТЗ 25 
16 тт 5AHLO 50 45 mm 5GYT5S 25 
20 mm 5AHL1 50 50 mm 56YT6 25 
25 mm 5AHL2 50 60 mm 5GYT7 25 
30 mm БАНІЗ 50 65 тт 5GYT8 25 
35 mm 5AHLA 50 70 mm 5GYT9 10 
M4-0.70 Thread, 3 mm Drive 100 mm 5GYU0 10 
6mm БАНІ5 50 М10-1.50 Thread, 8 mm Drive 
8mm 5AHLG 50 20 mm 56Ү01 25 
10 тт 5AHL7 50 25 mm 56YU2 25 
12mm БАНІ8 50 30 тт 56YU3 25 
16 mm 5AHLS 50 35 mm 56YUA 25 
20 mm 5AHNO 50 40 mm 5GYU5 25 
25 mm 5AHN1 25 50 mm 56YUG 25 
30 mm 5AHN2 50 80 mm 5GYU7 10 
5 mm БАНМЗ 25 М12-1.75 Thread, 10 mm Drive 
БАНМ4 25 25 mm 5GYU8 10 
M5- Е $01 Thread, 4 mm Drive 30 mm 5GYU9 10 
10 mm 5AHNS 50 35 mm 5GYVO 10 
12mm БАНМ6 100 40 mm 56YV1 10 
16 mm SAHN7 50 50 mm 5GYV2 10 
20 mm БАНМ8 50 80 тт 56YV3 10 
25 mm SAHNI 50 90 mm 56YV4 10 
30 mm БАНР0 50 М16-2.00 Thread, 14 mm Drive 
35 mm 5AHP1 50 40 mm 5GYV5 5 
40 mm БАНР2 50 45 mm 5GYV6 5 
50 mm 5AHP3 25 50 mm 5GYV7 5 
M6-1.00 Thread, 5 mm Drive 60 mm 5GYV8 5 
10 mm 5AHP4 50 70 mm 5GYV9 5 
12 mm БАНР5 50 80 mm 5GYwo 5 
16 mm БАНРб 50 90 mm 56YW1 5 
20 mm 5AHP7 50 M20-2.50 Thread, 17 mm Drive 
25 mm БАНР8 50 50 mm 5GYW2 5 
30 mm БАНР9 50 60 mm 5GYW3 5 
35 mm БАНН0 50 70 mm 56 ҮМ4 5 
40 mm 5AHR1 50 80 mm 5GYW5 5 
45 mm 5AHR2 50 ES mi 5GYW6 5 
50 mm БАНЯЗ 50 5GYW7 5 
55 mm 5AHR4 25 - 2 o Thread, 19 mm Drive 
60 mm 5AHRS 25 70 mm 5GYW8 5 
75 mm БАНН6 10 80 mm 5GYW9 5 
90 mm 5GYX0 5 
100 mm 56YX1 5 
110 mm 56YX2 5 
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Metric Socket-Head Cap Screws 


Class 12.9 Steel] Class 8.8 Steel 
Black Oxide Zinc Plated 


18 mm 
20 mm 
25 mm 
30 mm 
35 mm 
40 mm 
49 mm 


mm | 4ХҮ55 100 | 380097 100. 
6 mm | 4ХҮ56 100 | 38DC98 100. 
Отт | 4ХҮ57 100 | 38DC99 100. 
mm | 4ХҮ88 100 | 380001 100 
Отт | 4XY59 100 | 380002 100 | 
mm | 6CE80 100 | 380003 100: 
40 тт | — — | 380004 100. 
45mm | 6CE81 100 | 380005 100. 
Отт | 6CE82 100 | 380006 100 | 
mm | 227233 100 380007 100. 
60 mm | 227234 100 | 380008 100 | 
65 тт | 227235 1001 -- -- | 
Отт | 227236 100 | 38000 00 
mm | 227237 100 | 
80 тт | 227238 100 | 380010 100 
90 тт | 2272389 50 | — — | 
00mm) 227240 50 | 38DD 0 
М6-1.00 Thread, 5 mm Drive 
8mm | 1GEG5 100 380012 100 | 
Jemm 
2mm| — - | 380014 100 | 


6mm| — — | 380015 100 
8mm | 4XY65 00 | 380016 100 
20 mm EU 40 100 | 38DD 1 100 


Steel Black Oxide 
Pkg. 


Class 12.9 Steel| Class 8.8 Steel 
Black Oxide Zinc Plated 


rive 
38DD34 100 


Omm] 60013 100 | 

2 mm 
6m UMANE 100) 
8 mm 
80230038 —100- 


40mm| — _ _— 380066 50 
45 тт 221770 50 380067 50 
S0mm| — -- | 380068 50 | 

55 mm | 22771 50 360069 20 
60mm | 227777 50 | 380070 50 
65 mm | 227273 90) SUI 50 


130 пт 
IT M 


Steel Black Oxide 
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FASTENERS 
Socket Head Cap Screws 


Min. thread length is calculated using the screw's length. The formula is dia. x 2 + 1/4". 


ІТ 


16 
20 mm 220424 mm [| — | 
25 тт | 220А25 25 | 38DE18 25 
30 тт EUM 25 J D ДАР 25 


бошт 22046710 |. — —— — 
80 mm | 220464 10 | 38DE4 

90 mm | 220А70 10 | 38DE48 

00 тт 22041 10 | 38DE49 10 | 
Omm 220472 —10 | 38DESU —10 | 
Omm|22UAT3 —10 | 38DEST —10 | 
Отт 220474 10 | 38DES2 10 | 


= 

oO 

в 

oos 
8 

Z 

E 5 


| 
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Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


For example, 1/4-20 x 4: 1/4 x 2 = 1/2". 1/2" + 1/4" = 3/4". This item would have at least 3/4" 
thread. Longer than 150mm are available at Grainger.com®; search for "hex head cap screws." 


T. 


FASTENERS Scan. Order. Done. =S 
Socket Head Cap Screws Details on page A1. = 


Metric Stainless Steel 


Socket-Head Cap Screws 


Meet DIN 912 standards; except 38DZ56 to 38DZ69 meet ISO 7380-1, and 
38DZ61 to 38DZ65 meet DIN7984. 


A2 Stainless М Stainless A2 Stainless M Stainless A2 Stainless M Stainless 
Steel Plain Steel Plain Steel Plain Steel Plain Steel Plain Steel Plain 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. 
M2-0.40 Thread, 1.5 mm Drive M6-1.00 Thread, 5 mm Drive M12-1.75 Thread, 10 mm Drive 
4mm 22TW76 50 — — 8mm 6DB60 50 38EA80 50 16 mm 22UD05 25 — — 
5mm 22TW81 50 6CY80 50 10 mm 23NN87 50 6DA36 50 20 mm 22UD06 25 22UD98 25 
6 mm 22TW85 50 6CY81 50 12mm 26WC45 50 22UD61 50 25 mm 380763 25 220099 25 
8mm 22TW86 50 6CY82 50 14mm 26WC46 50 22UD62 50 30 mm 22UD08 25 22UE01 25 
10 mm 22TW87 50 6CY83 50 16mm 26WC47 50 22UD63 50 35 mm 22UD09 25 22UE02 25 
12 mm 22TW88 50 = = 20 mm 26WC48 50 22UD64 50 40 mm — — 22UE03 25 
16mm 6DA89 50 = = 25mm 6DB68 50 22UD65 50 45 mm — — 22UE04 25 
20 mm 60А90 50 — — 30 mm 26LG83 50 22UD66 50 50 mm — — 22UE05 25 
M2.5-0.45 Thread, 2 mm Drive 35 mm 22UC49 50 22UD67 50 55 mm 22UD13 25 38EA90 25 
5mm 22TW89 50 = = 40 mm 22UC50 50 22UD68 50 60 mm 38DZ64 25 22UE06 25 
6 mm 22TX95 50 6CY86 50 45 mm 22UC51 50 22UD69 50 65 mm 6DE51 5 = — 
8 mm 22TX96 50 — — 50 mm 22UC52 50 22UD70 50 70mm 22UD15 10 38EA91 25 
10 mm 22TY34 50 6CY88 50 55 mm 22UC53 50 22UD71 50 75 тт 220016 10 — — 
12mm 22TY35 50 = — 60 mm 22UC54 50 22UD72 50 80 mm 22UD17 10 38EA92 25 
16 mm 221Y36 50 22UD43 50 65 mm 22UC55 50 — = 90 mm 22UD18 10 = = 
20 mm 6DA98 50 — — 70mm 22UC56 50 22UD73 50 100 mm 22UD19 10 38EA93 10 
M3-0.50 Thread, 2.5 mm Drive 80 mm 22UC57 50 22UD74 50 110 mm 22UD20 10 = — 
4mm 6DA99 50 6CY91 25 90 mm 22UC58 25 38EA81 50 120 mm 22UD21 10 26LG90 10 
5mm 22TY42 50 6CY92 50 100 mm 22UC59 25 = = 130 mm 22UD22 10 = = 
6mm 22TY43 50 6CY93 50 110 mm 22UC60 25 = = 140 mm 22UD23 10 = = 
8 mm 221Y48 50 6CY94 50 120 mm 6DB82 5 38EA82 50 150 mm 22UD24 10 — — 
10 mm 22TY49 50 6CY95 50 130 mm 6DB83 10 38ЕА83 50 М14-2.00 Thread, 12 mm Drive 
12mm 221712 50 6CY96 50 140 mm 6DB84 10 = = 40 mm 26LG84 25 = = 
16mm 221713 50 6CY97 50 150 mm 6DB85 5 — — 50 mm 26LG85 10 38EA94 10 
18 mm 221714 50 = = M8-1.25 Thread, 6 mm Drive 60 mm 26LG86 10 == — 
20 mm 22UC27 50 6CY98 50 10 mm 6DB86 50 22UD75 50 M16-2.00 Thread, 14 mm Drive 
25mm 22UC28 50 6CY99 50 12mm 6DB87 50 22UD76 50 25mm 22UD25 10 = — 
30 mm 22UC29 50 6DA10 50 16 mm 6DB89 50 22UD77 50 30 mm 38DZ65 25 261691 10 
35 тт 220С31 50 — — 20 mm 6DB91 50 22UD78 50 35 mm 22UD27 10 38ЕА95 10 
40 mm 22UC32 50 6DA11 50 25mm 22UC68 50 22UD79 50 40 mm 22UD28 10 = — 
45 mm 22UC30 50 — — 30 mm 22UC69 50 22UD80 50 45 mm 22UD29 10 38EA96 10 
50 mm 6DB24 25 — — 35 mm 22UC70 50 22UD81 50 50 mm 22UD30 10 — — 
M4-0.70 Thread, 3 mm Drive 40 mm 22UC71 50 22UD82 50 55 mm 22UD31 10 38EA97 10 
5mm 6DB25 100 = = 45 mm 22UC72 50 22UD83 50 60 mm 22UD32 10 — — 
6 mm 380761 50 220044 50 50 тт 220673 50 220084 50 70 mm 220033 5 261692 5 
8mm 22UC34 50 22UD45 50 55 mm 22UC74 50 22UD85 50 80 mm 22UD34 5 26LG93 5 
10 mm 22UC37 50 6DA14 50 60 mm 22UC75 50 22UD86 50 90 mm 22UD35 5 38ЕА98 10 
12 mm 220639 50 60А15 50 70 тт 220676 50 22UD87 50 100 mm 22UD36 5 38EA99 10 
14 mm 6DB30 100 6DA16 50 80 mm 22UC77 50 22UD88 50 110 mm 22UD37 5 — — 
16 mm 22UC47 50 6DA17 50 90 mm 22UC78 25 22UD89 25 120 mm 22UD38 5 — — 
20 mm 22UC61 50 6DA18 50 100 mm 22UC79 25 38EA84 25 M20-2.50 Thread, 17 mm Drive 
25 mm 22UC62 50 6DA19 50 110 mm 22UC80 25 — — 40 mm 26LG87 5 — — 
30 mm 22UC63 50 6DA20 50 120 mm 22UC81 25 — — 45 mm 38DZ68 5 38ЕС01 5 
35 тт 22UC64 50 22UD46 50 130 mm 22UC82 25 — — 50 mm 22UD39 5 — — 
40 mm 6DB37 50 22UD47 50 140 mm 22UC83 10 — — 60 mm 22UD40 5 — — 
50 mm 22UC35 50 22UD48 50 150 mm 22UC84 10 — — 70mm 22UD41 5 = — 
60 mm 22UC36 50 — — M10-1.50 Thread, 6 mm Drive 80 mm 22UD42 5 — — 
M5-0.80 Thread, 4 mm Drive 12mm 380758 50 E == 90 тт 380269 5 — — 
6mm 380756 50 — — 35 mm 380759 50 -- -- 100 mm — — 26LG94 5 
8 mm 380762 50 201088 50 55 mm 380760 25 -- -- 120 mm 380770 5 — — 
10 mm 23NN81 50 22UD49 50 M10-1.50 Thread, 8 mm Drive 130 mm = = 38EC02 5 
12mm 23NN82 50 22UD50 50 16 mm 22UC85 50 22UD90 50 M24-3.00 Thread, 19 mm Drive 
14 mm 6DB45 100 | 22UD51 50 20 mm 22UC86 50 22UD91 50 60 mm 38DZ71 5 — — 
16 mm 23NN83 50 22UD52 50 25 mm 22UC87 50 22UD92 50 70mm 38DZ72 5 — — 
20 mm 23NN84 50 22UD53 50 30 mm 22UC88 50 22UD93 50 80 mm 38DZ73 5 — — 
25 mm 23NN85 50 22UD54 50 35 mm 22UC89 50 22UD94 50 100 mm 38DZ74 5 — — 
30 mm 6DB51 50 22UD55 50 40 mm 22UC90 25 22UD95 25 
35 mm 22UC40 50 22UD56 50 45 mm 22UC91 25 22UD96 25 
40 mm 22UC41 50 22UD57 50 50 mm 22UC92 25 22UD97 25 
45 mm 380757 50 220058 50 55 тт 22UC93 25 38EA85 25 
50 mm 22UC43 50 22UD59 50 60 mm 22UC94 25 26LG89 25 
55 mm 6DB56 25 38EA77 50 70mm 22UC95 25 38EA86 25 
60 mm 22UC44 50 22UD60 50 80 mm 22UC96 25 38EA87 25 
70mm 22UC45 50 38EA78 50 90 mm 22UC97 25 38ЕА88 25 
80 mm 22UC46 50 38EA79 25 100 mm 22UC98 25 38EA89 25 
90 mm 38DZ66 25 — — 110 mm 22UC99 10 — — 
100 mm 38DZ67 25 = = 120 mm 22UD01 10 = = 
130 mm 22UD02 10 = = 
140 mm 22UD03 10 — — 
150 mm 22UD04 10 = = 
2118 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Alloy Steel Flat-Head Cap Screws = 


* Meet ASME B18.3 standards 


Alloy Alloy Steel Steel Alloy Alloy Steel Steel Alloy Alloy Steel Steel Alloy Alloy Steel Steel 
Steel Plain Black Oxide) Black Oxide Steel Plain Black Oxide) Black Oxide Steel Plain Black Oxide) Black Oxide Steel Plain Black Oxide) Black Oxide 
Item Pkg. Item Pkg.) Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg.) Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg.) Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg.) Item Pkg. 

Length No. Qty. No. Qty. No. Qty. Length No. Qty.) No. 0). No. Qty. Length No. Qty. No. Оу. No. Qty. Length No. бу. No. бу. No. Qty. 
#0-80 Thread, 7/200 in no 1% іп |26К207 1000 — - — — 624 Thread, %6 in Drive 3-20 Thread, 54s in Drive 

Vs in 26108 100| -- — — 194inj26Kz08 1000 — — — — Yin |261064 100| — 5YPV9 100 Yin [26LE01 10| — — | 5YPV8 50 
Жіп (26001 100| — — — — 2in |26К709 100 — — — — %в іп |26LD65 100) — 5YPWO 100 Tin |26LE02 10| — — | 5YPW9 50 
%in |261003 100| — — — — 2 іп |26К710 100| —  — — — 34 іп 26LD66 1001 — 5YPW1 100 1 4in26LE03 10| —  — | 5ҮРХО 50 
Yin (26004 100| — — — — 210 in[26KZ11 100 —  — — — 7&in |26LD67 100| — — — 1%in/26LE04 10| —  — | 5YPX1 50 
Yin 261005 100| — — — — 38-36 Thread, 352 in Drive Тіп 261068 50| — 5YPW2 100  134in26LE05 10| —  — | 5YPX2 50 
34 іп 26LD06 100| — - — — Yein 26LD29 100| — — — — 1 іп 261069 50 5MYG8 100 5YPW3 100 2in |26LE06 10| — — | 5YPX3 50 
1їп |261007 100; — — — — Yin |261030 100| — — — —  1Min26LD70 50| — — — 2% in[26LE07 10| — — — = 
#1-72 Thread, 1/20 in Drive Yin 26LD31100 — — — —  194inj26LD71 50 5MYG9 25 — —  2Win[|26LE08 10| — — — — 
"віп 1261008 100| — — — — 34 іп |26LD32 100| — - — — 2in 261072 50| — — — 3in |26LE09 5 — = — — 
vain 26LD10 100| — — — — {in 261033 100 -- -- — 2% in/26LD73 25| — -- -- 3 Фіп 261810 5 — = — — 
Yin 26LD12 100| — — — — #10-24 Thread, % in Drive 2 2 іп 261074 25 | — — — 4in 26LE11 5 = = — — 
Yin |261013 100| — — — — Y4 in |26KZ12 100 — = З іп 261075 25 | — — = 9-11 Thread, % in Drive 

% іп |26LD14 100| — - — — hn] — — 4Х070 100 — —  SYVin26LD76 25 | — — — Tin /261А13 10| — — — — 
Tin |261016 100| — — — — As in 26KZ14 100; — - — — 38"-16 Thread, 74 in Drive 1 іп 26141410 —  — | 5RVL6 25 
32-56 Thread, 1/20 in Drive Win 26KZ15 100; — -- 5MJRO 100 ^in 26К760 50| — 5YPT5 100 1 ^inj26LM5 10| — — — — 
Yein |26КҮ45 100| — — — — in |26К716 100| — -- | 5MJR1 100 віп 26К761 50| — 5YPT6 100 1%іп 261А16 10| — — — — 
Звіп 26KY46 100 —  — — — 34 іп |26KZ17 100| — -- | 5MJR2 100 “іп |26К762 50| — 5YPT7 100 2in |26LM7 5 — = — 
Жіп 26KY47 100| — — — — йїп |26KZ18 100| — = — — — їйїп |26KZ63 50| — — — 2 іп 261418 5 — —/5MJU8 25 
Фіп 26КҮ49100| —$ =| = = Тіп (26KZ19 100| — -- 5MJR3 100 Тіп [260264 50| — SRVL2 100 2%in\26LAI9 5 | —  — БМЛ9 25 
іп 26KY50100 — - = - Тйіп 26220 100) - -- | 5MJR4 100 17 іп 26К765 50| — — 291126420 5 | — =| — — 
Win 26KY51100 — - = — 10У1Пп26К721100 — — БМЛ/2 100 17 іп 26К767 25 — БҮРТВ 100 Зіп 261421 5 SRVNO 25), —  — 
Min 126КҮ52 100 — =| —  — 171І%К2210- - —  —  1*in26KZ6825| — - | 5НІ4 50 3711261422 5 | — =| = = 
7&in|26KYo3 100; — =| = = Zin |26KZ23 100; — =| = = 2in 26KZ69 25 5MYP6 50 — — jin 200023 5| — =| — = 
Тіп 26KY54 100 =| —  —  2Win26KZ24100 — - —  —  2Winj26KZ70 25 5MYH7 50|5MJWO0 50 4%in\26LA24 5| — =| = = 
3-48 Thread, Vis in Drive 2111260725 100| — =| —  — 271п26К771 25 | — 5MJW1 50 Sin |26425 5 | — =| — — 
йіп |26КҮ56 100 —|— — 3in 26К726 100 =| — -- 2Win26KZ7225| — —| — - 59912 А55 = —| — = 
38 іп |26КҮ58 100| — — — == #10-32 Thread, % in Drive Зіп |26KZ73 10 |5MYH9 25 | SYPT9 50 біп |26LA27 5 = EM = = 
іп |26КҮ59 100| — — — — Уд іп |261034 100 — — 37 іп [26К274 10 — —  6YVinj26LA28 5 — — — — 
56 іп |26KY60 100| — — — — Rin] — — AXY10 100 5YPV7 100 4in |26К775 10| — — — Тіп |26LA29 5 -- — -- -- 
34 іп |26КҮ61 100| — — — — У іп 261037 100| — -- | 5MJR5 100 4%іп 26К776 10| — — — 8in |26LA30 5 -- -- -- -- 
{in |26КҮ62 100| — — - -- in| -- -- 4ХҮ12 100| 5MJR6 100 Sin 26К777 10 — = = 58"-18 Thread, % in Drive 

34-40 Thread, ‘4s in Drive Yin |26LD38 100| — -- | 5MJR7 100 5 %in|26KZ78 10| — — — 1іп /261Е12 10| — — — — 
Yin | — — |5MYGO 50 — — Yin |26LD39 100| — - — — біп 26К779 10 -- — 1Йїп|261Е173 10| — — = — 
Эіп |26КҮ63 100 — — = = {in |26LD40 100 — — | 5MJR8 100 38"-24 Thread, % in ШЕН 1 іп 26161410. — - = = 
ain 26KY64 100| — -- 5YPR3 100  14in26LD42 100 —  — | 5MJR9 100 “іп 261078 50| — 5YPW4 100 1%4in|26LE15 10| — — — — 
Js in 26KY65 1001 — — — — 1% in/26LD43 100| —  — | 5MJV3 100 “іп 261079 50| — БҮРІМ5 100 2in |26LE16 5 — — — — 
3 іп 26KY66 100; — — | 5YPR4 100 1311 [261044 100 —  — — — Tin |26LD81 50| — 5YPW6 100 2 іп 261Е17 5 -- — -- -- 
“іп |26КҮ68 100| — -- 5YPR5 100 2іп 261045 100; — - — — 1 іп 261082 50| — 5YPW7 100 2% іп 26LE18 5 — — — — 
in |26КҮ69 100| —  — | 5MJN7 100 2 4inj26LD46 100 — — — — 1 Фіп 261083 25| — 5YPW8 100 3in |26LE19 5 — — — — 
Min 26KY70 100; — -- 5MJN8 100 2%іп 261047 100 —  — — — 1% in26LD84 25| — — 3 Фіп 261Е20 5 -- — -- -- 
7&in 26KY71 100| — - — — Зіп 261048 100 -- -- -- 2іп 261085 25 — -- -- 4in |261Е21 5 -- — -- -- 
Tin |26KY72 100| — - — — 14"-20 Thread, 542 in UTE 214 іп 261086 25| — -- -- 3410 Thread, % in Drive 

1 Жіп 26КҮ73 100 — - — — Rinj] — — АКША 100| 5MJTO 100 2% іп 261087 25| — — — lin |26LA31 5 — — — — 
34-48 Thread, 14s in Drive Үзіп |26KZ27 100 — | 5MJT1 100 2%іп 261088 25 | — — — 1 іп 261432 5 -- -- -- -- 
Yin 26LD17 100] — - — — %в іп |26KZ28 100| — -- | 5MJT2 100 Зіп 261089 10| — — —  1i^in26LA33 5 |5RVN1 25 — — 
Jein 26LD18 100 —  — — — Main |26KZ29 100| — — | 5МЈТЗ 100 З? іп 261090 10| — — — 1% in|26LA34 5 -- -- -- -- 
Yin 1261019 100 — — — — 7&in |26KZ30 100| — — — —  3S3YVin28LD91 10| — — — 2in |26LA35 5 |5RVN3 25 — — 
% іп |261020 100| — — = = Tin |26KZ31 100| — -- 5MJT4 100 “Ac"-14 Thread, % in Drive 2 Yin |261А36 5 = =” = 
in 26LD21100 — — — -- 1 1⁄4 in 26К733 100| — -- 5МЈТ5 100 “іп |26К780 25| — 5MJU4 100 2 іп 261А37 5 — | 5МЛ/0 25 
{in (261022 100 -- -- -- 1 іп 26К734 100| — -- 5MJT6 100 {in |26К782 25| — 5МЈО5 100 Зіп |26LA39 5 — | 5МЛІІ 25 
365-40 Thread, % in Drive 1% in/26KZ35 100| — — 5МЛ/4 100 1 іп 26К783 25 | — 5MJU6 50 3 %in/26LA40 5 -- = 

Yain |26КҮ74 100) — —| 5МЈМ9 100 21п |26К736 50 5MYP7 100 5MJV5 100 17 іп |26084 25| —  — | 5МЈ07 50 37іп21М15 — —| — — 
¥% in 26KY75 100, —  — | 5МЈРО 100 27111260737 50 — - =  —  19inj26KZ85 10 5MYH2 25 | —  — jin [26042 5| — =| — — 
Win 26KY76 100 — — | 5MJP1 100 2%in|26KZ38 50| — =| — = 2in |26KZ86 10 =| — -— 49126043 5|— =| — = 
Win 26KY77 100, — -- 5MJP2 100 234in26KZ3050| — - =  — 2% in|26KZ87 10| — = — біп 21445 — —| — — 
Min 26KY78 100| — -- 5MJP3 100 3in 26K240 25| — - —  — 201Пп25К788 10| — = = біп 214455 — =| — — 
Тіп (26KY79 100| — =| — -  3XWin26KM 25| —Ó —| — - 3in 26KZ89 10| — —  — 3-16 Thread, % in Drive 

Тӯ in|26KY80 100; — =| = = 4in |26KZ42 25 =| — -- 3%1П|26К790 5 | — — -- iAin2eE2 5 | — —| — — 
1 7% in 26KY81 100 —| —  — 7-28 Thread, 5 in Drive 4in 26KZ01 5 | — —  — 1071251223 5| — -| — — 
356-32 Thread, 564 іп Dive ¥ in 261049 100 — = | BMJT7 100 76-20 Thread, % in Drive Тӯ їп |261Е24 5| — — — — 
"іп |26КҮ83 100| — -- | 5YPR6 100 У іп 26LD50 100 — -- | 5MJT8 100 іп 261092 25 | — — — 2in |26LE25 5 — = — — 
is in 26КҮ84 100| — — — — іп |26LD51 100; —  — | 5MJT9 100 Tin |261093 25 | — — — 2 іп |261Е26 5 — = — — 
віп | — -- |4Х063 100| 5YPR7 100 in |26LD52 100; — -- | 5MJUO 100 їй іп 261094 25 | — — —  2Vinj26LE27 5 -- -- -- -- 
іп 26КҮ86 100| — -- 5YPR8 100 іп |261053 100| — — — — 17 іп [26.095 25 | — — — 3in |26LE28 5 1ВЕ72 5 — — 
Win |26KY87 100; — — | 5YPR9 100 Tin |261054 100| — — | 5MJU1 100 1%1п 261096 10| — — —  3OSVinj26LE29 5 — = — — 
34 іп 26KY88 100| — -- | 5MJP4 100 1 %4in|26LD55 100 —  — | 5MJU2 100 2іп 261097 10| — — — 4in 261Е30 5 -- -- -- -- 
Tin |26КҮ90 100| — — — — 1 іп 261056 100 — -- | 5MJU3 100 2%іп 261098 10| — — — 78"-9 Thread, %в in Drive 

174 in/26KY91 100| —  — — — 1% in|26LD57 100 5MYH3 25 — — 3in 261099 10| — — — 2in |26LA49 5 — -- — — 
1% іп /26KY92 100 — — — — 2in 261058 50 |5MYH4 25 — — 1"-13 Thread, %c in Drive 2 0 іп 261450 5 =_= — — 
1% іп 26КҮ03 1000 — - — — 2%in\26LD59 50 —  — — — 34 іп |26К792 10| — SYPVO 50 3in |26LA51 5 — = — — 
2in |26КҮ94 100; — — — — 21 іп/26_060 50 —  — — — Yin |26К794 10| — 5YPV1 50 37іп 261А52 5 — = — — 
2 Жіп |26КҮ25 100; — — — — Зіп 261061 25 | — — — — 1 іп 26К795 10| — 5YPV2 50 4in \26LA53 5 — = — — 
2 іп |26КҮ26 100; —  — — — 30іп 261062 22 —  — — — 1 Фіп 26К797 10| — 5YPV3 50 4% іп 261А54 5 — = — — 
#6-40 Thread, 56« in Drive 546"-18 Thread, 3л in Drive 1% іп 260298 10| — | — | 5YPV4 50 Sin |26LA55 5 — = — = 
Жіп 1261023 100| — — — — іп |26KZ44 100| — -- БҮРТІ 100 2 ^in — -- 22TX94 10 — — біп 261А56 1 -- — — — 
36 іп 26LD24 100| — — — — in |26К745 100| — -- БҮРТ2 100 2in 26К799 10 — -- БҮР/5 50 1"-8 Thread, % in Drive 

Yin (26025 100| — — — — 34 іп |26К746 100| — -- БҮРІЗ 100 2 іп 211401 10| — 5YPV6 25 2in |261А60 5 — = — — 
%in |261026 100| — — — — 7&in |26К247 100| — — — —  29^in|26LA02 10| — — — — 2 іп 261А61 5 — — — 
34 іп 26LD27 100| — = — — — {in |26К748 50| —  — | 5YPT4 100 3in |26LA03 5 5МҮР8 25 — — 2 іп 261462 5 — = — — 
{in |26LD28 100| — — — — 1 Жіп 26К750. 50| — — — —  3S3Winj26LA04 5 = = — — 2% in/26LA63 5 — — — 
38-32 Thread, 352 in Drive 1 іп |26К751 50 — — = — 3%in[26LA05 5 — — — Зіп |26LA64 5 |1BE78 1 — — 
Yain 26KY97 100| — — — — 194inj26KZ52 50| — -- 5MJV6 100 4in |261А06 5 — — — 3 іп |261А65 5 — — — 
s in 26KY98 100; — — — — 2in |26KZ53 50| — -- 5MJV7 100 4% іп |261А07 5 — — — 4in |261А66 5 — = — — 
Yin | — -- [4Х066 100 5YPTO 100 2 іп 26К754 25 5МҮН6 50 5MJV8 100 Sin |26LA08 5 — — — 4 Фіп |261А67 5 — — — 
TAs in 26KY99 100; — — — — 2 іп 26К755 25| —  — | 5MJV9 100 5% іп 261А09 5 — — — Sin |26LA68 5 EE — — 
Үзіп 26KZ01 100; — — | 5МЈР5 100 2%іп 26К75 25 — =| = = біп 26LM0 5 | — = >= біп |26LA69 1 =| = — 
Win /26К202 100| — — | 5MJP6 100 Зіп |26KZ57 25; — — = EE 14"-7 Thread, % in Drive 

Min 26KZ03 100| — — | 5MJP7 100 37in26K25825| — =| — = 3m 261473 1| — —| — = 
Фіп 26KZ04100 — =| = = 4in |26KZ59 10; — =| = = зит 2 АЛ 1|] — =| = = 
Тіп |26KZ05 100| — — | 5MJP8 100 4in 2005 1| —O =| = = 
1% in|26KZ06 100 — =| = = Sin АБ 1| — =| = 
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FASTENERS Scan. Order. Done. =S 
Socket Head Cap Screws Details on page A1. 


18-8 Stainless Steel Flat-Head Cap Screws 


Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. 
310-80 Thread, 7/200 in Drive 316-40 Thread, Жа in Drive 56-18 Thread, 16 in Drive 
Ys in 26LE31 100 A in 26LE43 100 іп 22ТҮ03 100 
Ys in 26LE32 100 Tin 26LE44 100 іп 22ТҮ04 100 
Vain 26LE33 100 8-32 Thread, 352 in Drive 3i in 22TY05 100 
yis in 26LE34 100 YA in 5WEY7 100 Ain 26LC14 100 
36 in 26LE35 100 Ag in 26LC04 100 Tin 22TY06 50 
іп 26LE36 100 Hin 5WEY8 100 Tin 22TY07 50 
#1-72 Thread, 1/20 in Drive Ae in 5WEY9 100 Tein 22TY08 50 
W in 26LE37 100 Yin 5WEZO 100 Tin 22TY09 50 
Ae in 26LE38 100 іп 5WEZT1 100 2in 22TY10 50 
Vain 26LE39 100 % in 5WEZ2 100 2 15 in 221TY11 25 
Ae in 26LE40 100 76 in 26LC05 100 2 Ain 26LC15 25 
36 in 26LE41 100 Tin 26LC06 100 3in 26LC16 25 
Yin 26LE42 100 Tin 26LC07 100 38"-16 Thread, 22 in Drive 
32-56 Thread, 1/20 in Drive 134 in 261608 100 Yin 26LC17 50 
= 2WA55 100 Tin 5WEZ3 100 іп 261018 50 
= 2WA56 100 #10-24 Thread, % in Drive J їп 26LC19 50 
Yin 29DP93 100 Ag in 261009 100 75 in 26LC20 50 
Ys in 2WA54 100 Hin 5WEZA 100 Tin 22ТҮ12 50 
Ae in 2WA57 100 Ac in 26LC10 100 1 in 22ТҮ13 50 
Ae in 2WA58 100 Yin 5WEZ5 100 Tein 22ТҮ14 25 
H in 26LA80 100 % in SWEZ6 100 1*%in 221Y15 25 
% in 261А81 100 % їп 5WEZ7 100 2 in 22TY16 25 
%in 26LA82 100 % in 261011 100 2 Ain 201621 25 
Тіп 290Р94 100 134 in 29DP96 100 2 15 in 26LC22 25 
33-48 Thread, ‘Ac in Drive 1in SWEZ8 100 3in 26LC23 10 
Э in 26LA83 100 1 іп 5WEZ9 100 3-13 Thread, 54s in Drive 
Ип 261 А84 100 Tin 5WFES 100 A in 5WFD9 10 
Ae in 26LA85 100 2 in 29DP97 100 75 in 26LC24 10 
Ain 26LA86 100 #10-32 Thread, % in Drive Tin 5WFEO 10 
Yin 26LA87 100 Ag in 26LE45 100 Tin 5WFET 10 
іп 261 А88 100 Hin 5SWFAO 100 Tein 5WFE2 10 
% in 26LA89 100 As in 26LE46 100 T3 in 5WFES3 10 
Tin 26LA90 100 Yin SWFA 100 2in 22ТҮ17 10 
34-40 Thread, ‘4c in Drive іп 5WFA2 100 2 іп 22ТҮ18 10 
Ўв in 5WEX3 100 % in 5SWFA3 100 2 Yi in 26LC25 10 
Vain 5WEX4 100 76 in SWFA4 100 3Win 26LC26 5 
yis in 5WEX5 100 T% in 26LE47 100 3in 2WB39 5 
36 in 5WEX6 100 Tin 5WFAS 100 4 in 26LC27 5 
Ae in 29DP95 100 1 іп 5WFAG 100 58"-11 Thread, % in Drive 
Yin 5WEX7 100 Тїп 5WFEG 100 Tin 26LC28 10 
Ain 5WEX8 100 2 in 26LE48 100 Tin 26LC29 10 
3A in 26LA91 100 2 in 26LE49 100 Tein 26LC30 10 
Tin 26LA92 100 34"-20 Thread, 552 in Drive Tin 26LC31 10 
35-40 Thread, % in Drive 36 in 5WFA7 100 2in 26LC32 5 
Vain 26LA93 100 Yin 5WFAS 100 2 Vi in 26LC33 5 
Ae in 26LA94 100 іп 5SWFA9 100 2 15 in 26LC34 5 
36 in 26LA95 100 % in 5WFCO 100 3in 26LC35 5 
Yin 26LA96 100 76 in 5WFC1 100 3 іп 261036 5 
Ain 26LA97 100 Tin 22TX07 100 411 26LC37 5 
3^ in 26LA98 100 Tin 22TX98 100 34"-10 Thread, % in Drive 
Tin 26LA99 100 Tein 22ТХ99 100 1 in 26LC38 5 
356-32 Thread, % in Drive 1% in 22TY01 100 1 іп 201039 5 
VATI 5WEX9 100 2%in 22TY02 50 T3 in 261040 5 
‘Ae in SWEYO 100 2in 261012 50 2in 26LC41 5 
Js in 5WEY1 100 34"-28 Thread, %2 in Drive 2 15 in 26LC42 5 
Ae in 5WEY2 100 A in 26LE50 100 3in 261043 5 
Yin 5WEY3 100 Yin 26LE51 100 sin 26LC44 5 
5$ in 5WEY4 100 іп 26LE52 100 411 26LC45 5 
% in 5WEYS 100 % їп 26LE53 100 
75 in 26LC01 100 Rin 26LE54 100 
Тиіп 26LC02 100 Tin 26LE55 100 
Tein 26LC03 100 1 іп 26LE56 100 
Tin 5WEYG 100 Tein 26LE57 100 
Tin 26LE58 100 
2 in 26LE59 50 
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< Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM Socket Head Cap Screws 
Metric Alloy Steel 
Е Button-Head Cap Screws 
Е 
Metric Alloy Steel Flat-Head Cap Screws |. 7380 standards. 
ааа апан eee || rms Class 10.9 A2 Stainless Class 10.9 A2 Stainless 
Item Pkg. | Мет Pkg. Item Pkg. | Нет Pkg. Steel Black Oxide pte! di Steel Black p m i 
Теп th No. Qt No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. Ы * s 
.40 Thread, 1-3 ШАШУЫ 50mm | 26LFBS — 50 | 20DKat— 5 Length) — No. — Qty. No. — Qty Length) Юю. бу. No. oy. 
m тт] — — | 6DV38 10 55 mm | 380780 50 = = wA -0.40 Thread, 1.3 mm Drive 20 mm 100 6EB40 5 
imm = — | 6DV39 10 60mm| — — | 26LG04 50 mm = = mm = = 
12mm| — | 6DV40 10 M8-1.25 Thread, 5 mm Drive 4mm, GEB90 10 = = 60mm — —_|_6EB46 10 
16 mm — | 6DV4i 10 2mm | 26LF66 50 | 261005 50 6mm| 6EB91 10 = = M6-1.00 Thread, 4 mm Drive 
M3-0.50 Thread, 2mm Drive 14mm| 6DY40 25 = = 12 тті BEB92 | 10 = == 8mm| 6EE40 100 = = 
6mm = 6DV42 50 16mm | 26LF67 50 26LG06 50 M2.5-0.45 Thread, 1.5 mm res 10mm| 6ЕЕ41 100 — — 
8mm | = — | 6DV43 100 20mm | 26LF68 50 | 26LG07 50 jmm| 6ЕВӨЗ 10 — . 12тт| 6ЕМ2 100 | 6EB49 50 
iümm| = — | 6DV44 100 25mm | 26LF69 50 | 26LG08 50 6mm, 6EB94 10 = — 14mm) 6EE43 100 = = 
i?mm| -- — | 6DV45 100 30mm | 26LF70 50 | 26LG09 50 12mm| BEB95 — 10 | — — . 16тт) GEE44 100 = = 
14mm | 380775 50 — — 35mm| 26LF71 50 | 6DV75 5 М3-0.50 Thread, 2 mm Drive 18 mm| GEE45 50 = = 
ilómm| — — | 6DV46 100 40mm| 26LF72 50 | 38EC06 50 5mm| 6EB96 50 = — _ 20 тт 6EE46 100 = = 
20mm| = = | 6DV47 100 50mm | 26LF73 50 | 38ЕС07 50 lümm| - — | 6EBIS 10 22пт ФЕ? 50 = = 
25mm| — —--8DV48 50 55mm | 38DZ81 50 = = 14тт| бЕПІ 100) 6EBi7 100 30 тті 6ЕЕ44 100 — — 
30mm| 6DV87 50 = — M10-1.50 Thread, 6 mm Drive omm - — | ВІ 100 М8-1.25 Thread, 5 mm Drive 
40mm | 380776 50 = = 16 тт | 29DJ65 50 | 261610 50 40m — | 68227 25 18mm| GEEG0 — 50 — = 
Wei zig ж m NU 3 0 | Abe SE ee 
mm mm — — 
8mm = — 26LF84 50 30mm | 26LF76 50 26LG12 50 20 mm — — 6ЕВ29 50 M12-1.75 Thread, 8 mm Drive 
mm = — | 26LF85 50 40mm | 26LF77 25 | 29DK22 25 40mm - — | 6EB33 25 16 тт] GEE81 5 = = 
{2mm|— = | 26LF86 50 45 mm | 38DZ82 25 = == 50 тт  — — — | 8EB344 — 10 — 45mm | - — | бЕВ5 5 
14mm | 38777 50 = = 50mm | 26LF78 25 | 29DK23 25 М5-0.80 Thread, 3 mm Drive 55тт - — | 8EB87 5 
16 mm = — 26LF87 50 55mm | 380783 25 ES = 14mm|__6EE30 100 GEB38 50 60 mm — — 6ЕВ88 5 
18 mm | 26LF48 50 = = 80 тт | 380784 25 = = 18 mm| 6EE32 100 = = 
20mm| — — | 26LF88 50 90mm | 38DZ85 25 = = 
25mm| — — | 6DV55 25 120 тт) 38786 25 - = 
30 mm — — 6DV56 10 M12-1.75 Thread, 8 mm Drive 
40 тт | 29DJ60 50 | 29DK20 50 20 тт | 29DJ66 25 | 261613 25 
45 тт | 6DV98 50 = = 95mm | 26LF79 25 | 38ЕС00 25 
50mm | 26LF51 50 = = 30mm | 29DJ67 25 | 261614 25 
M5-0.80 Thread, 3mm m Drive 40mm | 26LF80 25 29DK24 25 
8mm 26LF89 50 45 mm | 38DZ87 25 = = 
iümm| = — | 26LF90 50 50 тт 26LFBi 25 26045 — 25 
12тт = — | 38EC03 50 90 mm | 380788 10 - 
i6mm| = — | 26LF91 50 100mm| 38DZ89 10 E 
18 тт | 6DY15 50 -- -- M16-2.00 Thread, 10 mm Drive _ 
20mm | 26LF55 50 | 26LF92 50 30 тт | 26LF82 10 = = 
25mm | 26LF56 50 | 38EC04 50 50mm | 26LF83 10 = = 
30mm | 29DJ62 50 | 26LF93 50 70mm | 3807940 10 = = 
40тт! 26LF57 50 26LF94 50 М20-2.50 Thread, 12 mm Drive 
60mm | 38DZ78 50 = = 50mm | 380741 10 = = 
M6-1.00 Thread, 4 mm Drive 
iv шап ш. 
тт 5 5 5 
fmm 2B) 50 26107 50 Alloy Steel Low Head Cap Screws 
{6mm | 26LF61 50 | 26LF98 50 ы ide fini 
ТІ -SSDZ78 — 50 LL = Black oxide finish 
En mm A 3 mm 2 Meet ASTM A574, ASME В18.3 standard. 
mm 
30 mm | 29DJ63 50 261601 50 Item Pkg. Item Pkg. 
35mm | 29DJ64 50 | 261000 50 L No. Qty. L No. Qty. 
40 тт | 26LF64 50 261603 50 #8-32 Thread Size 56а in Drive Size 34" БҮРҮ4 100 
ж ТАҮКТ 100 T TAYN4 50 
ж 5YPX4 100 T БҮРҮ5 100 
ж 1AYK8 100 546"-18 Thread Size 542 in Drive Size 
A 5YPX5 100 ж 1AYN5 50 
yr 1AYK9 100 Ww БҮРҮб 100 
ж 5YPX6 100 ж 1AYN6 25 
T 1AYL1 100 PA 5YPY7 100 
T 5YPX7 100 T 1AYN7 25 
#10-24 Thread Size %2 in Drive Size 1" БҮРҮ8 100 
ж 1AYL2 100 iW 1AYN8 25 
#10-24 Thread Size 542 in Drive Size iw БҮРҮ9 100 
CAD DRAWINGS ж 5YPX8 100 TW 1AYN9 25 
: : ж 1AYL3 100 546"-18 Thread Size %46 in Drive Size 
Available Online #10-24 Thread Size 34: in Drive Size 1W 5YPZ0 100 
Grainger’s CAD capability lets you 4 т Ed 100 16 Thread эне eri size 5 
download 2D drawings and 3D CAD files p ЯНА Troad Size ELI Drive Size 3 A T 10 
` . 4 4 
in your choice of format. #10-32 Thread Size % in Drive Size yr 5YPZ2 100 
Қ ж 1AYL5 100 T 1AYP3 25 
> CAD available on select products. #10-32 Thread Size 34 in Drive Size T 5YPZ3 100 
Go to Grainger.com? V 1AYL6 100 Ту" 1AYP4 25 
E 1AYL7 100 Ти" 5YPZ4 100 
y 1AYL8 100 1%" 1АҮР5 25 
14"-20 Thread Size % in Drive Size 1%" 5YPZ5 100 
y 1AYL9 100 "-13 Thread Size 14 in Drive Size 
yv 5YPY1 100 T 1AYP6 10 
Ww 1AYN1 100 T 5YPZ6 50 
A 5YPY2 100 TW 1AYP8 10 
E 1AYN2 100 ти" 1AYP7 10 
E 5YPY3 100 TW 5YPZ7 50 
yr 1AYN3 100 1 5YPZ8 50 
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FASTENERS Scan. Order. Done. = 
Socket Head Cap Screws Details on page A1. 
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Y 
ii) i Alloy Steel Button-Head Cap Screws 


* Meet ASME B18.3 and ASTM standards 


18-8 Stainless Alloy Steel 18-8 Stainless Alloy Steel 18-8 Stainless Alloy Steel 
Steel Plain Black Oxide (Steel Black Oxide Steel Plain Black Oxide — Steel Black Oxide Steel Plain Black Oxide (Steel Black Oxide 
ltem Pkg. ltem Pkg. Item Pkg. ltem Pkg. ltem Pkg. Item Pkg. Item Pkg. ltem Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. No. Qty. Length No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
#0-80 Thread, 7/200 in Drive Je" 2WB60 100/ 1BU39 100 — — 74"-28 Thread, 54 in Drive 
ж 261Е87 100 290176 100 — — ж 2WB61 100 1BU41 100 5YPP1 100 ya" — — | 1BY57 50 — — 
Se" 26LE88 100 290177 100 - — ГА 210863 100 18043 100 5YPP2 100 ж - — | 1BY59 100] 5MJY1 100 
yu 26LE89 100 290178 100 - — ўв" 210864 100 18045 100 5YPP3 100 V — — | 1BY61  100| 5MJY2 100 
Ae" 26LE90 100 29DL79 100 = = A" 2WB65 100| 22TY23 100 — — ys — — | 1BY63 100 5MJY3 100 
ж 261Е91 100 290180 100 - — Жж 2WB66 100 22TY24 100 — — ЕА — — | 1BY65 100] 5МЈҮД 100 
V 26LE92 100 29DL81 100 — — T 2WB67  100| 22TY25 100 — — T — — | 1BY67 100 5MJY5 100 
31-64 Thread, 1/20 in Drive Ту" 26LE76 100 22TY26 100 — — iw — — | 221722 100 — — 
ж 26LE61 100 - - - - 1%” 22ТҮ45 100 22TY27 100 - - 2" 26LF04 50 | 29DL90 50 — — 
Vi 26LE62 100 290149 100 — — i — — | 29DL62 100 — — 36-18 Thread, 31 in Drive 
Зд" 26LE63 100 290150 100 — — 48-32 Thread, 342 in Drive ж 26LE82 100 1BY71 100 5MJY6 100 
38-64 Thread, % in Drive Ae" 2WB69 100 1BU56 100 — — у" 22TY54 100 1BY73 100 5MJY7 100 
ж - -- | 290148 100 - — Ww 2WB70 100 1BU58 100 5YPP4 100 y 22TY55 100. 1BY75  100| 5MJY8 100 
#1-72 Thread, 1/20 in Drive yw 2WB71 100 1BU60 100 — — y 22TY56 100 1BY76 100 5MJY9 100 
ж 26LE93 100 — — — — ж 2WB72 100 1BU62 100 5MJW2 100 ж 26LE83 100 1BY78 100 5MJZO 100 
He" 26LE94 100 290183 100 - — ГА 210873 100 18064 100 5MJW3 100 1" 22TY57 50 | 22TW52 50 | 5MJZ1 100 
ж 26LE95 100 290184 100 — — ж 2WB74 100 1BU66 100 5МЛМ4 100 17" 22TY58 50 1ВҮ82 50 — — 
He" 26LE96 100 290185 100 - - ЕДІ 2WB75 100 1BU68 100 5MJW5 100 iw 22TY59 50 | 1BY84 50 — — 
ж 26LE97 100 290186 100 - - ж 2WB76 100 - — — — 1% 22TY60 50 - — — — 
ж 26LE98 100 290187 100 - — T 2WB77 100 1BU70 100 5YPP5 100 2" 22TY61 50 | 22TY37 50 — — 
ж 26LE99 100 - — — — 1и" 26LE78 100 22TY28 100 — — 27" — — | 5MYJ6 25 — — 
У" 26LF01 100 290180 100 - — 1%" 2WB78 100 22TY29 100 — — 2 - — | 5MYJ7 25 — — 
Ти" — — | 29DL88 100 — — 2 — — | 22TY30 100 — — 5346-24 Thread, 36 in Drive 
32-56 Thread, 1/20 in Drive #10-24 Thread, % in Drive ж 290805 100. 1BY92 100. 5YPRO 100 
ж 2WB40 100| 1ВЕ80 100 - - Ww 2WB79 100 1BU78  100| 5YPP6 100 y 290806 100 1BY94 100 5MJZ2 100 
He" 2WB41 100 1BE82 100 = = A" 2WB81 100 — — | 5YPP7 100 y — — | 1BY96 100 5MJZ3 100 
ж 2WB42 100 1BE84 100 — — V 2WB82 100, 1BU82 100, SMJW6 100 ж — — | 1BY98 100 5MJZ4 100 
Ув" 2WB43 100] 1BE86 100 — — 9s 26LE79 100] 1BU84 100 5MJW7 100 T 290807 50 22TW75 50 - — 
ж 2WB44 100| 1ВЕ88 100 - - ЕДІ 2WB84 100 1BU86 100 5MJW8 100 1и" — — | 5MYJ8 50 — — 
y 2WB45  100| 1ВЕ90 100 — — Жж 2WB85 100 1BU88 100 5MJW9 100 iw 290808 50 - — — — 
%' 2WB46 100 29151 100 — — 1 2WB86 100 1BU90 100 5MJXO 100 38"-16 Thread, 742 in Drive 
ж 22TY44 100 290152 100 - — 1%" 210887 100 22TY31 100 — — V 22TY62 50 | 22TY38 50 5MJZ6 50 
1" 29DP79 100 290153 100 - — 1%" 22ТҮ46 100 22TY32 100 — — ув" — — | 22TY39 50] 5MJZ7 50 
33-48 Thread, "йв in Drive 1%" 26LE81 100 — — — — y 22TY63 50 | 22TY40 50 5MJZ8 50 
Se" 26LE64 100] 1BE92 100 — — 2" 221Y47 100 22TW51 100 — — Ж - — | 22TY41 50! 5МЈ29 50 
ж 26LE65 100 1BE93 100 — — #10-32 Thread, % in Drive 1 221764 50 10422 50 5MKAO0 50 
ye 26LE66 100 290154 100 — — yu 2WB90 100, 1BU98 100, 5YPP9 100 1 221765 50 10444 50 SRVN4 50 
ж 26LE67 100] 1ВЕ95 100 - - Je" 2WB91 100| 1BY10 100 — — 1%" 22TY66 25 | 22TW54 25 — — 
y 26LE68 100 290155 100 - - ж 2WB92 100 1BY12 100 - - 1% 22167 25 | 1CA28 25 - - 
y — — | 29DL56 100 — — — — | 5RVN5 100 — — 2" 22TY68 25 | 29DL65 25 = — 
» 29DP81 100 290157 100 - — Ww 2WB94 100 1BY14 100 5MJX1 100 2W' — — | 29DL66 25 — — 
1" 290Р82 100 290158 100 - — A" 2WB95 100| 1BY16  100| 5MJX2 100 2 29DP84 25 2901587 25 - - 
34-40 Thread, "є іп Drive Ya" 2WB96 100 1BY18 100 5MJX3 100 2% — — | 1CA36 25 — — 
ж 210848  100| 22TY19 100 — — ж 2WB97 100 1BY20 100 5MJX4 100 3" 22TY69 10 5MYK2 25 — = 
Se" 2WB49 100 1BE99 100| 5YPN6 100 1 2WB98 100 1BY22 100 5MJX5 100 36"-24 Thread, 7/2 in Drive 
ж 2WB50 100 1BU11 100 5YPN7 100 1% 2WB99 100 2277179 100 - - y — — | 221728 50! 5RVN6 50 
Ae" 2WB51 100| 1BU13 100 — — 1%" 221725 100| 227220 100 - — ж - — | 227224 50| 5МТР1 50 
E 2WB52 100 1BU15 100 5YPN8 100 1% 26LF02 100 227221 100 — — T — — | 10443 50 | 5YPR2 50 
ТАв" 210853 100| 2901509 100 — — 2" 26LF03  100| 22TW68 100 — — ИА - — | BMYK3 50 — — 
y 2WB54 100 1BU17 100 5YPN9 100 34"-20 Thread, 52 in Drive 12"-13 Thread, 54e in Drive 
H" 2WB55 100| 1BU19 100 — — Ww — — | 1BY31 50 — — y» — — | 22TW56 10 — — 
ж 2WB56 100| 22TY20 100 - — ж 3AXA4 100 1BY33 100 5MJX6 100 T 2217707 10 22TW57 10 5МКА1 25 
ж 290Р83 100 22ТҮ21 100 - — ГА 3AWZ2 100 1BY35 100 5MJX7 100 1w 22171 10 | 22TW62 10 5MKA2 25 
i 2WB57 100| 22TY22 100 — — A" 3AWZ4 100 1BY37 100 5MJX8 100 1%" 221Y72 10 | 22TW63 10 5MKA3 25 
#5-40 Thread, 56 in Drive ЕДІ 3AWZ1 100 1BY39 100 5MJX9 100 1% 2217,3 10| 1СА55 10 - - 
ж 26LE69 100| 1BU27 100 — — ж 3AWZ6 100 5MYJ2 100 5MJYO 100 2" 26LE84 10 29168 10 > 5MKA4 25 
ж 26LE71 100 18029 100 - — " 22TY50 100 1BY43 100 — — 2%" 26LE85 10 | 29DL69 10 — — 
ж 26LE72 100 1BU31 100 — — — — | БҮРРВ 50 — — 3 26LE86 5 | 29DL70 5 — — 
ув" 26LE73 100 — — — — 1 22TY51 100 5MYJ3 50 — = 9-11 Thread, % in Drive 
ж 26LE74 100 290060 100 - - ДІ 221Y52 100 290163 100 - — T — — | 29DL71 10 — — 
T 26LE75 100 29DL61 100 — — 134" 22TY53 100 5MYJ5 50 — — 1и" — — | 1CA63 10) 5NTP3 25 
316-32 Thread, % in Drive 2 3AWZ5 50 1BY51 50 — — 1%" = — | 29DL72 10 SNTP4 25 
ж — — | 1BU33 50 — — 27" — — | 221Ү33 50 — — 2" — — | 29173 5 | 5NTP5 25 
Se" 2WB58 100| 18035 100 — — 3" = — | 1BY55 25 — — 2% - — | 290114 5 - — 
uw 2WB59 100 1BU37 100] 5YPPO 100 37" — — | 29DL64 25 — — 3" — — | 29DL75 5 — — 
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Shoulder Screw Information 
Also called stripper bolts or shoulder bolts, shoulder screws are used frequently in pulleys and linkages. They also function as precision spacers or guide screws. 


SHOULDER SCREW TYPES Standard (Knurled Head) SPECIAL VARIATIONS 
Both types of shoulder screws are reusable and соте іп ISO Dimensions meet ASME standards Hex Head 
metric and USS measurements. for inch sizes and ISO standards for д easy tightening with an adjustable wrench. 
Precision (Smooth Head) metric sizes. Shoulder dia. toler- Я 
ances: -0.002" to -0.004". Suitable Self-Locking 


Manufactured with more-exacting tolerances. Hex socket drive 
allows high-torque wrenching. Slotted drive permits deeper 
access in hard-to-reach places where a hex key can't reach. 
Phillips drive provides excellent torque control. 


A nylon patch on screw threads bonds with the mate- 
rial being fastened to hold the screw firmly in place 
and prevent loosening from vibration. Not reusable. 


for use in machinery and other criti- 
cal mechanical applications. Screws 
feature a hex socket drive. 


SHOULDER SCREW DIMENSIONS 


Standard 
Shoulder Dia. V 982" Ae" T VA Ae" ж VA 58" EZ JE 1w TE 
Thread Size #4 #6 #8 #8 #10 14-20 316-18 36-16 12-13 58-11 34-10 75-9 17-7 
Drive Size Уба" Yo Yao Yaa" Ж 582" Ae" VA E Эвт Vi 587 UA 
Thread Length Уво" He He Ve VA Te T Er LA 78. 1 Т" Т" 
Head Dia. yw Yao" Ae he 38 Ae" Ae LA Ж jk Te 1% E 
ж Head Height Vl У" 582" 582" Ye Uy үлі He A" VA Ув" y" Т: 
etric 
Shoulder Dia. 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 16mm 20mm 24mm 
Thread Size M2 x .40 M3 x .50 МА x .70 M5 x .80 M6 x 1 М8х1.25 Ml0x1. М12х175 М16х2 М20х2.5 
Drive Size 2mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 
Thread Length 5mm 7mm 9.5mm Timm 13mm 16mm 18mm 22mm 27mm 
Head Dia. 5mm 6mm 9mm 10mm 13mm 16mm 18mm 24mm 30mm 36mm 
Head Height 2mm 3mm 4mm 4. 5mm 5.5mm 7mm 9mm Timm 14mm 16mm 
Shoulder Item Pkg. Shoulder Item Pkg. Shoulder Item Pkg. 
Length No. — Qy Length No бу. Length M. о Alloy Steel Shoulder Screws 
4 in Shoulder, 10-24 Thread 3in 31KG89 5 6 mm Shoulder, H ket dri 
JA in 1CA69 25 4in 1СВ52 5 M5x0.80mm Thread = пех Socket drive 
36 in AXYi7 — 25 4 Үзіп 1CB54 5 10 mm 6EU11 5 = Knurled head 
35 181 RR Кр e e p Tron lst 2 standard 50б metri 
in 4XY19 25 5 іп 1CB62 — 1 20mm 6ЕШ7 5 » Tensile strength: 140,000 psi 
Ain 1CA73 — 10 5 in 1CB60 5 60 mm 6EU28 5 standard, 159,500 psi metric 
1*4in 1СА75 10 біп 1CB64 1 8 mm Shoulder, Móximm Thread, ic) i 
1 vin 31KG26 10 ¥ in Shoulder, 72-13 Thread 12mm 6EU30 5 Shear strength (metric): 95,700 pst 
2in 16477 10 13^ in 1СВ66 — 1 16 тт  6EU31 5 » Shoulder length tolerance: +0.005 
2 Жіп 1CA79 10 154 in 1CB68 1 20 mm 6EU32 5 standard, +0.25mm metric 
2%in 1CA81 10 1 in 31KG90 5 25 mm 6EU33 5 Tn 
3 in 1CA83 — 10 2 in 1870 — 1 30mm 6Е034 5 Metric sizes meet ISO 7379. 
Эв in Shoulder, 74-20 Thread 2 Yin 16872 1 40 mm 6EU36 5 Notes: Additional dimensional information, self-locking screws with 
Ап 10485 10 2 Vin 1087477 1 55 mm 6EUSS — 5 nylon patch, and additional sizes are available on Grainger.com; 
Y in AXY24 10 2% in 1CB76 1 10 mm Shoulder, search for "shoulder screws." 
% in 1CA89 10 3in 1CB78 1 M8x1.25mm Thread È 
1%in 1CA90 5 3^ in 1CB80 1 16 mm 6EU43 5 Metric are 12.9 alloy steel; due to undercut between shoulder and 
1% in 1СА92 5 Зуп 1CB82 1 20 mm 6EU44 5 thread, be sure to lower the tightening torque normally used for 
2in 1CA94 5 3% in 1CB84 1 25 mm 6EU45 5 Class 12.9 screws. 
2% in 1CA96 5 4in 1CB86 1 30 mm 6EU46 5 Item Pkg. Item Pkg. 
2%in 1CA98 5 4% in 1CB88 1 40 mm 6EU48 5 Shoulder Length No. Qty. Shoulder Length No. Qty. 
3in 1CB10 5 4 V» in 1CB90 1 50 mm 6EU50 5 JA" Shoulder, 10-24 Thread 2 5A in БҮРНІ 25 
36 in Shoulder, 51-18 Thread 43^ in 1CB92 1 60 mm 6EU52 5 36 in 5YPC9 25 Зіп БҮРН2 25 
Жіп 10812 10 Sin 1CB94 1 80 mm 6EU54 5 Vo in 5YPDO 25 3^ in БҮРНЗ 25 
36 in 31KG27 10 5 in 1CB96 1 12 mm Shoulder, % in 5YPD1 25 3 in 5YPHA 25 
іп 31KG28 10 6in 1CB98 1 M10x1.50mm Thread 3^ in 5YPD2 25 35^ in БҮРН5 25 
% in 31KG29 10 3^ in Shoulder, %-11 Thread 16 mm 6EU57 5 1 іп 5YPD4 25 4% in 5YPH8 10 
Зд in 31KG30 10 vein 1CE10 1 20 тт 6EU58 5 1%in 5YPD5 25 4in 5YPH6 25 
% in 1CB16 10 Ya in 1CE12 1 25 mm 6EUS9 5 546" Shoulder, 74-20 Thread 4 in 5YPH7 25 
1in 31KG31 10 1in 1CE14 1 30 mm 6EUGO 5 Vb in 5YPD7 25 5in 5YPJO 10 
1 іп 31K632 10 14 in 1CE16 1 40 mm 6EU62 5 іп 5YPD8 25 58" Shoulder, 72-13 Thread 
1 іп 31KG33 10 1 іп 1CE18 1 50 mm 6EU64 5 1 іп БҮРЕ? 25 1^in 5YPJ1 25 
1%1п 31KG34 10 1% in 1CE20 1 60 mm GEU66 5 1% in 5YPE3 25 1 in 5YPJ2 25 
2 ^in 1CB18 5 2in 1CE22 1 70mm 6EU67 5 2in 5YPE4 25 1% іп 5YPJ3 25 
25A in 1CB20 5 2 іп 1CE24 1 16 mm Shoulder, 36" Shoulder, 51-18 Thread 2in 5ҮРЈ4 25 
2 bin 31KG36 5 2% in 1CE26 1 M12x1.75mm Thread іп БҮРЕ5 25 2^ in 5YPJ5 25 
2in 31KG35 10 2% in 1CE28 1 30 mm 6EU72 5 Yin БҮРЕб 25 2 іп 5YPJ6 25 
3in 1CB22 5 3in 1CE30 1 35 mm 6EU73 5 % in 5YPE7 25 2% in 5YPJ7 25 
3 Жіп 1CB24 5 3^ in 1CE32 1 50 mm 6EU75 5 Эд in 5YPE8 25 3% in 5YPJ9 25 
3 ^ in 1CB26 5 3 in 1CE34 1 70 mm 31KG14 2 1in БҮРЕ9 25 3 in БҮРК0 25 
354 in 1CB28 5 3% in 1CE36 1 80 mm 31KG15 2 1% in БҮРЕ0 25 35^ in БҮРКІ 25 
4in 1CB30 5 4in 1CE38 1 20 mm Shoulder, 1 іп 5YPF1 25 4 in БҮРК2 10 
4 vein 1CB32 5 4^ in 5MXV9 1 Mi6x2mm Thread 134 in 5YPF2 25 4 іп БҮРК4 10 
5 in 1CB34 5 4 Vo in 5MXWO0 — 1 80 mm 3iKG19 2 2in 5YPF3 — 25 Біп БҮРКЕ | 10 
біп 1CB36 5 43^ in 5MXW1 1 100 mm 31KG20 2 2^ in SYPF4 25 5 in 5YPK7 10 
1 in Shoulder, 38-16 Thread 5in 5MXW2 1 24 mm Shoulder, 2 in БҮРЕ5 25 34" Shoulder, 5-11 Thread 
%іп 10838 5 5 in 5MXW3 1 M20x2.5mm Thread 2%in 5YPFG — 25 1%in 5YPK9 — 10 
Ye in AXY37 5 6in 5MXW4A 1 50 mm 3iKG22 2 3 in 5YPF7 — 25 1%in 5YPLO — 10 
% in 1CB40 5 1 in Shoulder, 34-10 Thread 90 mm 31KG24 2 ЗИ іп БҮРЕВ — 25 2in 5YPL1 10 
34 in 31K638 5 lin 31KG94 1 3 іп 5YPF9 25 2 іп БҮРІ2 10 
% in 1CB42 5 1 іп 31KG95 1 4in 5YPGO 25 2^ in БҮРІЗ 10 
1in 31KG41 5 2in 31KG97 1 32" Shoulder, %-16 Thread 234 in 5YPLA 10 
1 іп 31KG42 5 2% in 31KG98 1 Ye in 5YPG1 25 3in БҮРІ5 10 
1 іп 31KG43 5 3in 31KG99 1 58 іп 5YPG2 25 3% in 5YPL6G 10 
194in 31KG44 5 3 in 31KH01 1 Эд in 5YPG3 25 3 іп БҮРІ? 10 
2%іп 16844 5 4in 31KH02 1 lin 5YPG4 25 35^ in БҮРІ8 10 
2in 31KG86 5 Sin 31KH03 1 1 іп 5YPG5 25 4in БҮРІ9 10 
2 in 31KG87 5 біп 31KH04 1 1¥%in 5YPG6 25 4% in 5YPNO 10 
2in 31KG88 5 134 in 5YPG7 25 4% in 5YPN1 10 
3 Жіп 1CB46 5 2in 5YPG8 25 4% in 5YPN2 10 
3 ^in 1CB48 5 2^ in 5YPG9 25 5in 5YPN3 10 
354 in 1CB50 5 2^in 5YPHO 25 5 in БҮРІ 10 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2123 


FASTENERS Scan. Order. Done. =S 
Shoulder Screws Details on page A1. 


Find more information, including additional dimensions on page 212. 
| 18-8 Stainless Steel Precision Shoulder Screws 


» Tensile strength: 90,000 psi Closer tolerances permit use in critical applica- 
inch, 80,000 psi metric tions that require greater precision. Undercut 
= Thread class: 2A beneath the head lets screws mount flush to 
= Shoulder length tolerance: +0.002" surface. 
inch, +0.050mm metric Note: 416 SS precision shoulder screws, additional 
= , К = Shoulder dia. tolerance: +0.000/-0.001" dimensional information, and additional sizes are available 
Phillips Drive Slotted Drive on Grainger.com. Search for "shoulder screws." 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Shoulder Length Drive Type No. Qty. Shoulder Length Drive Type No. Qty. Shoulder Length Drive Type No. Qty. 
* in Shoulder, 4-40 Thread Зв in Shoulder, 14-20 Thread 12 Hex Socke 25L576 1 
Min Hex Socke 6JU88 10 Slotted 6JU70 5 ШІП Hex Socke 31Kü52 — 5 
Phillips 6JY80 10 Yin Hex Socket 6JY47 5 Hex Socke! 251577 1 
Slotted 6JU24 10 Phillips 6KA29 5 16 mm Slotted 6KB81 5 
Asin Hex Socke 6JU89 10 Sisin Hex Socket 6JY49 5 Hex Socke! 6KE36 5 
Phillips 6JY82 10 Phillips 6KA30 5 Hex Socke! 251578 1 
Vain Slotted 6JU25 10 34 in Slotted 6JU72 5 20 mm Hex Socke 31KG54 5 
Hex Socke 6JU90 10 Hex Socket 6JY51 5 Hex Socke 6KE37 5 
Slotted 6JU27 10 vin Slotted 6JU73 5 25 Hex Socke 25L579 1 
% in Hex Socke 6JU92 10 Hex Socket 6JY53 5 mm Hex Socke 31KG55 5 
Phillips 6JY87 10 Ye іп Hex Socket 6JY55 5 30 Hex Socke! 25L580 1 
7s in Hex Socke 6JU93 — 10 34 in Slotte 6JU75 5 mm Hex Socke 31KG56 — 5 
vin Slotted 6JU29 10 Phillips 6KA34 5 40 Hex Socke 25L581 1 
Hex Socke 6JU94 — 10 % in Shoulder, 74-20 Thread mm Hex Socke 31К657 5 
542 in Shoulder, 6-32 Thread in Hex Socket 6JY60 5 50 Hex Socke 25L582 1 
Vin Hex Socke 6Ј095 — 10 Min Slotted 6JU78 5 mm Hex Socke 31KG58 5 
Asin Hex Socke 6JU96 10 Hex Socket 6JY61 5 10 mm Shoulder, M6ximm Thread 
Slotted 6JU32 10 % in Hex Socket 6JY62 5 8mm Hex Socke 6KE38 5 
Yin Hex Socke 6JU97 10 36 in Shoulder, 51-18 Thread 10 mm Hex Socke 6KE39 5 
Phillips 6JY92 5 Ain Slotte 6JU81 5 12 Slotted 6KB85 5 
Slotted 6JU33 10 Hex Socket 6JY66 5 mm Hex Socke 6KE40 5 
s in Hex Socke 6JU98 10 % in Hex Socket 6JY70 5 16 mm Hex Socke 6KE41 5 
Phillips 6JY93 5 Phillips 6KA42 5 10 mm Shoulder, M8x1.25mm Thread 
36 in Hex Socke 6JU99 10 % in Shoulder, %-16 Thread 8mm Hex Socke 6KE42 5 
Ac in Phillips 6JY95 5 % in Hex Socket 6JY74 5 10mm Hex Socke 6KE43 5 
1^ in Slotted 6JU36 10 3A in Phillips 6KA45 5 12mm Hex Socke 6KE44 5 
Hex Socke 6JY11 10 3 mm Shoulder, M2x0.40mm Thread 16 Hex Socke 25L583 1 
34s in Shoulder, 8-32 Thread 4mm Hex Socket 251552 1 mm Hex Socke 31К658 5 
14 in Slotted 6JU37 10 10 mm Hex Socket 251556 1 20 Hex Socket 251584 1 
Нех 5осКе 67/12 10 4 mm Shoulder, M3x0.50mm Thread mm Hex Socke 31KG60 5 
А Slotted 6JU38 10 Hex Socke 25L557 1 Hex Socket 251585 1 
Twin Hex Socke 6JY13 — 10 ^mm Slotted 6KB50 10 25mm Hex Socke 31K061 — 5 
Slotted 6JU39 10 5mm Hex Socke 251558 1 30 Hex Socket 251586 1 
мп Hex Socke 6JY14 — 10 Hex Socke 6KB96 5 mm Hex Socke 31KG62 5 
Phillips 6JY99 10 6 mm Slotted 6KB52 10 40 Hex Socke 25L587 1 
Fein Hex Socke 6JY15 10 Hex Socke 6KB97 5 mm Hex Socke 31KG63 5 
МІ Hex Socke 6JY16 10 Hex Socke 251560 1 Нех Socke 251588 1 
“in Phillips 6KAIT 5 8 тт Hex Socke 6KB08 — 5 50 тт Hex Socke 31K64 — 5 
14 in Slotted 6JU42 10 10 mm Hex Socke 6KB99 5 70 mm Hex Socke 25L590 1 
Hex Socke 6JY17 10 5 mm Shoulder, M4x0.70mm Thread Hex Socke 31KG66 2 
іп Нех 5осКе 6JY18 10 pnm Slotted 6KB55 10 12 mm Shoulder, M10x1.50mm Thread 
3A in Hex Socke 6JY19 5 Hex Socke 6KE10 5 12 mm Hex Socke 6KE47 5 
Tin Hex Socke 6JY20 5 5mm Slotted 6KB56 10 Hex Socke 25L591 1 
14 in Hex Socke 6JY21 5 Hex Socke 6КЕТІ 5 16 mm Hex Socke 31KG67 5 
Slotted 6JU46 5 6 mm Hex Socke 6КЕ12 5 Нех 5осКе 6KE49 5 
1 ^in Slotted 6JU47 5 8mm Hex Socke 6KET3 5 Hex Socke 251592 1 
Нех 5осКе 6JY22 5 40 mm Hex Socke 25L562 1 20 mm Hex Socke 31KG68 5 
У in Shoulder, 10-32 Thread Hex Socke 6KE14 5 Hex Socke 6KE51 5 
Slotted 6JU59 10 Hex Socke 25L563 1 Hex Socke 25L593 1 
Vs in Hex Socke 6JY34 10 12mm Slotted 6KB60 10 25 mm Hex Socke 31KG69 5 
Phillips 6КА18 5 Нех 5осКе 6КЕ15 5 30 mm Hex Socke 25L594 1 
Slotted 6JU60 10 16 mm Hex Socke 251564 1 40 Hex Sockel 251595 1 
віп Hex Socke 6JY35 10 Hex Socke 6KE17 5 mm Hex Socke 31К671 — 2 
Phillips 6KA19 5 20mm Hex Socke 25L565 1 50 mm Hex Socke 2511596 1 
Жіп Нех 5осКе 6JY36 10 Hex Socke 6KE18 5 60 mm Hex Socke 25L597 1 
She in Hex Socke 6JY37 10 25 mm Slotted 6KB64 5 70 mm Hex Socke 31KG74 1 
Phillips 6KA21 5 Hex Socke 6KE19 5 16 mm Shoulder, M12x1.75mm Thread 
Hin Hex Socke! 6JY38 10 30mm Hex Socke 25L567 1 30 Hex Socke 25L599 1 
win Slotted 6JU64 10 Hex Socke 6KE20 5 mm Hex Socke 31KG75 1 
Phillips 6KA23 5 6 mm Shoulder, M5x0.80mm Thread 40 Hex Socke 25L601 1 
%in Hex Socke 6JY40 5 4mm Hex Socke 6KE21 5 mm Hex Socke 31KG76 — 1 
34 in Slotted 6JU66 5 5mm Hex Socke 6KE22 5 50 mm Hex Sockel 25L602 1 
Hex Socke 6JY41 5 6mm Slotted 6KB68 5 Hex Sockel 31KG77 1 
iin Hex Socke 6JY42 5 Hex Socke 6KE23 5 60 mm Hex Socke 25L603 1 
Phillips 6KA26 5 8mm Hex Socke 6KE24 5 80 mm Hex Socke 31KG80 1 
Тиіп Hex Sockel 6JY43 5 Hex Socke! 25L568 1 20 mm Shoulder, M16x2mm Thread 
Tin Hex Socke 6JY45 5 10 mm Hex Socke 31K645 5 40 mm Hex Socke 31KG81 2 
1 in Phillips 6KA27 5 Hex Socke 6KE25 5 50 Hex Sockel 25L608 1 
Ya in Shoulder, 10-24 Thread 12 mm Hex Socke 25L569 1 mim Hex Sockel 31KG82 2 
А іп Нех =: е 6JY23 5 14 mm Hex = е 6KE27 5 60 mm Hex Socke 25L609 1 
“ic in Hex Socke 6JY24 5 Hex Socke 25L570 1 70 mm Hex Socke 25L610 1 
Vain Slotted 6JU50 10 16mm Hex Socke 31KG47 5 80 mm Hex Socke 25L611 1 
Hex Socke 6JY25 5 Hex Socke 6KE28 5 
She in Slotted 6JU51 10 20 mm Hex Socke 31K648 5 
yi Hex Soc el un 5 25 mm Hex ШЕ е 31KG49 5 
5 in Hex Ѕоске! Hex Socke! 6KE30 5 
Yin Hex Socke 6JY28 5 30 mm Hex Socke 31K650 5 FIND MORE ONLINE 
іп Нех 5осКе 6/Ү29 5 Нех 5осКе 6KE31 5 sucks А 
Vain Hex Socke 6JY30 5 40 mm Hex Socke 251574 — 1 Can't find it here? 
1 Vin Slotted 6JU57 5 50 mm Hex Socke 251575 1 i (с) 
Tin Hex Socke 6JY31 — 5 8 mm Shoulder, Méxtmm Thread Go to Grainger.com® today to see 
Thin Hex Socke 6JY32 5 6mm Hex Socke 6KE32 5 our full selection of over 1.5 million 
ri d H . 
Tem zeme AC NN: inm Hex Socke КЫз 5 products and the services and 
solutions to help you get it done! 
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18-8 Stainless Steel Shoulder Screws Hex Socket 
. Drive 

= Shoulder length tolerance: +0.005" = Shoulder dia. tolerance: -0.002" to -0.004" 

= Knurled head Hex socket drive. 

Ув in Shoulder, 4-40 Thread Shoulder Item Pkg. Shoulder Item Pkg. Shoulder пат Pkg. Shoulder Item Pkg. Shoulder Item Pkg. 
Y in 25L199 1 Length No. Qty. Length No. üy. Length Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. 
Y5 in 25L201 1 Фіп 251249 1 Vin 2DMF3 ¥% in Shoulder, УВ Thread 3% in 2DMP5 2 3Win  X2DMWÍ 2 
Jie in 25L202 1 Tin 25L250 1 31KH09 5 Vain DMJ5 4 4in 2DMP6 2 3 in 2DMW2 2 
Fein 25L203 1 1 іп 251251 1 in 2DMF4 4 1 31KH17 5 4 Vin 2DMP7 2 3%in  2DMW3 2 
Yin 251204 1 1 іп 251252 1 31KH10 5 36 in 2DMJ6 4 4 іп 2DMP8 2 4in 2DMW4 2 
35» in 25L205 1 155 in 25L253 1 34 in 2DMF5 4 Yin 2DMJ7 4 4% in 2DMP9 2 4 ^ in 2DMW5 2 
s in 25L206 1 1 in 251254 1 31KH11 5 Ув іп 2DMJ8 4 5 in 2DMR1 2 4 Vin 2DMW6 2 
12 in 25L207 1 1%in 251255 1 lin 2DMF6 4 34 in 2DMJ9 4 5 in 2DMR2 2 4% in 2DMW7 2 
36 in 25L208 1 1 A in 251256 1 1 іп 2DMF7 4 31KH18 5 6 in 2DMR3 2 Sin 2DMW8 2 
1% in 25L209 1 25L257 1 1 іп 2DMF8 4 Tin 2DMK1 2 6 ^ in 25L307 1 5 V» in 2DMW9 2 
Ag in 25L210 1 "ei in ‘Shoulder, 8-32 Thread T%in 2DMF9 2 Tin 2DMK2 2 7in 25L308 1 6 in 2DMX1 2 
1% in 25L211 1 Ys in 251258 1 1 іп 251289 1 1 іп 2DMK3 2 7 if Ш 251309 1 6 ^ in 25L316 1 
Yin 251212 1 35 in 25L259 1 136 in 25L290 1 1%in 2DMK4 2 25L310 1 7 in 25L317 il 
ІШ 251213 1 Зв in 251260 1 1*6 in 251291 1 Tin 31KH19 2 E in Shoulder, 12-13 Thread 7 in 25L318 1 
3i in 25L214 1 Ур in 251261 1 {in 31KH12 5 1 іп 31КН20 2 Yo in 2DMR4 2 8 in 25L319 1 
1in 25L215 1 Vain 25L262 1 1 in 31KH13 5 Tin 31KH21 2 y in 2DMR5 2 1 in Shoulder, 34-10 Thread 
{Tin 25L216 1 35» in 25L263 1 2in 2DMG1 2 2in 20МК5 2 Зіп 2DMR6 2 {in 2DMX2 2 
1 in 25L217 1 Ae in 251264 1 2%in 2DMG2 2 2 iin 2DMK6 2 1in 2DMR7 2 1 in 2DMX3 2 

5352 in Shoulder, 6-32 Thread 12 in 251265 1 2 іп 2DMG3 2 2 vin 2DMK7 2 Tin 2DMR8 2 T%in 2DMX4 2 
Ys in 25L218 1 36 in 251266 1 25A in 2DMG4 2 2 іп 2DMK8 2 1 іп 2DMR9 2 Tin 25L320 1 
552 in 25L219 1 1% in 25L267 1 Зіп 2DMG5 2 3in 2DMK9 2 Tin 2DMT1 2 2 in 2DMX5 2 
Jie in 25L220 1 Ths in 25L268 1 3 V^ in 25L292 1 3 in 2DML1 2 2in 2DMT2 2 2%1п 2DMX6 2 
Tin 25L221 1 1% in 25L269 1 4 in 25L293 1 3 іп 2DML2 2 2 Vi in 2DMT3 2 2Win 25L321 1 
1 іп 251222 1 Vin 25L270 1 4% in 251294 1 3 іп 2DML3 2 2%in 2DMT4 2 2% in 25L322 1 
980 in 25L223 1 іп 251271 1 Біп 251295 1 4in 2DML4 2 2% in 2DMT5 2 3in 2DMX7 2 
54 in 25L224 1 Ya in 25L272 1 Зв in Shoulder, 74-20 Thread 4VWin 2DML5 2 3 in 2DMT6 2 3 in 2DMX8 2 
Тү in 25L225 1 78 in 25L273 1 VATI 2DMG6 4 5 in 2DML6 2 3 in 2DMT7 2 4 in 2DMX9 2 
36 in 25L226 1 Tin 251274 1 9 in 2DMG7 4 5 in 25L302 1 3 біп 20МТ8 2 4 Yin 2511323 1 
195 in 25L227 1 1 іп 251275 1 36 in 2DMG8 4 біп 2DML7 2 394 in 2DMT9 2 5 in 2DMY1 2 
The in 25L228 1 1 іп 251276 1 Yo in 2DMG9 4 6 1^ in 25L303 1 4in 2DMU1 2 5 іп 25L324 1 
195 in 25L229 1 196 in 25L277 1 іп 2DMH1 4 Тіп 251304 1 4%]п 2DMU2 2 6 in 2DMY2 2 
Yin 25L230 1 1%in 25L278 1 3A in 2DMH2 4 7 іп 251305 1 4 іп 2DMU3 2 6 ^in 25L325 1 
yb in 25L231 1 156 in 25L279 1 75$ in 25L296 1 8 in 25L306 1 4 Vin 25L311 1 Тіп 251326 1 
% in 25L232 1 1% in 25L280 Л Tin 2DMH3 4 % in Shoulder, %-16 Thread 5 in 2DMU4 2 7 V in 25L327 1 
Tin 25L233 1 2 in 25L281 1 Tin 2DMH4 4 34 in DML8 4 5 in 2DMU5 2 8 in 251328 1 

Зв in Shoulder, 8-32 Thread Yin Shoulder, 10: -24 Thread 1 іп 2DMH5 2 31KH22 5 біп 2DMU6 2 1% in Shoulder, 7-9 Thread 
Vein 251234 1 Үзіп 2DM 4 154 in 2DMH6 2 іп 2DML9 4 6 ^ in 25L312 1 {in 25L329 1 
582 in 25L235 1 582 in $5128? 1 lin 31KH14 5 іп 2DMN1 4 7 in 25L313 1 1 іп 2511330 1 
Эв in 25L236 1 Ve in 2DME9 4 {in 31KH15 5 3^ in 2DMN2 4 7 in 25L314 1 1%in 25L331 1 
Фр in 25L237 1 75 in 251283 1 1% іп 31KH16 5 1in 2DMN3 2 8 in 25L315 1 154 in 25L332 1 
1 in 251238 1 vain 2DMF1 4 2in 2DMH7 2 1Win 2DMN4 2 Y in Shoulder, 56-11 Thread 2 in 25L333 1 
35 in 25L239 1 31KH06 5 2 Win 2DMH8 2 1 in 2DMN5 2 Yin 2DMU7 2 2%in 25L334 1 
34e in 25L240 1 % in 251284 1 2 %in 2DMH9 2 194 in 2DMN6 2 іп 2DMU8 2 3 in 25L335 1 
12 in 25L241 1 546 in 2DME7 4 2*Ain 2DMJ1 2 1 in 31KH23 5 3A in 2DMUS 2 3 іп 2511336 1 
36 in 25L242 1 31KH07 5 3in 2DMJ2 2 1 іп 31КН24 2 Tin 2DMV1 2 4 in 25L337 1 
1959 in 25L243 1 TV& in 25L285 1 3 ^in 2DMJ3 2 2in 2DMN7 2 1 Жіп 2DMV2 2 1 72 in Shoulder, 115-7 Thread 
Ths in 25L244 1 34 in 2DMF2 4 4in 2DMJ4 2 2% in 2DMN8 2 1 іп 2DMV3 2 1 іп 251338 1 
1% in 25L245 1 31KH08 5 49 in 25L297 1 2 іп 2DMN9 2 19 in 2DMV4 2 T%in 25L339 1 
Yin 251246 1 Yo in 251286 1 5in 251298 1 2 іп 2DMP1 2 2 in 2DMV5 2 Tin 25L340 1 
іп 251247 1 Ag in 25L287 1 5 іп 25L299 1 3in 2DMP2 2 2 in 2DMV6 2 134 in 25L341 1 
% in 25L248 1 1582 in 25L288 Л біп 251301 1 З iin 2DMP3 2 2 іп 2DMV7 2 2in 25L342 1 

3 іп 2DMP4 2 234 in 2DMV8 2 2 іп 251343 1 
Зіп 2DMV9 2 3 in 25L344 1 


316 Stainless Steel Shoulder Screws 


Hex socket drive. Standard Metric 
Note: Additional dimensional information and additional sizes are = Tensile strength: 70,000 psi = Tensile strength: 90,000 psi 
available on Grainger.com; search for "shoulder screws." 


Shoulder Нет Pkg. Shoulder Item Pkg. Shoulder Item Pkg. Shoulder Item Pkg. Shoulder Нет Pkg. Shoulder Item Pkg. Shoulder Item Pkg. Shoulder Item Pkg. 
Length Мо. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length Мо. Qty. Length No. Qty. Length Мо. Qty. Length Мо. Qty. Length No. Qty. 


* in Shoulder Dia., бп 20МАЗ 4 Yin 2DNC4 4 % in Shoulder Dia., 2%in 2DNG2 2 1 in Shoulder Dia., 6 mm Shoulder 12 mm Shoulder 
4-40 Thread Size %in 2DNA4 2 1%in 2DNC8 2 546-18 Thread Size 2%in 2DNG3 2 %-10 Thread Size Dia., M5x0.80mm Dia., M10x1.50mm 
зіп 251345 1 yin 20МА5 2 1%in 251414 1 Wain 2DNEi 2 зїї 2DNG4 2 1 іп 251518 1 Thread Size Thread Size 
Asin 2DMY3 4 iin 2DNA6 2 138in 251415 1 Yin 2DNE2 2 3%in 251455 1 2%in 251522 1 10mm 251631 1 16mm 251654 1 
1% in 251349 1 1 йіп 2DNA7 2 1%in 251416 1 Win 2DNE3 2 3% іп 251456 1 2%in 251523 1 12mm 251632 1 20mm 251655 1 
Jy in 251351 1 1%in 2DNA8 2 1йїп 2DNC6 2 Yin 2DNE4 2 % in Shoulder Dia., 1% in Shoulder Dia., 16 тт 251633 1 30mm 25L657 1 
win 2DMY8 4 1%in 251375 1 1 іп 2DNC7 2 yin 20МЕ5 2 32-13 Thread Size 14-8 Thread Size 20mm 25L634 1 40 тт 251658 1 
Yin 251353 1 1%in 251376 1 lin 2DNC5 2 1%in 2DNE9 2 Yin 2DNG5 2 2 іп 251541 1 25mm 251635 1 50mm 251659 1 
Тіп 251354 1 2іп 251378 1 2іп 20М09 2 iin 2DNE7 2 y&in 251460 1 3 mm Shoulder 30mm 25L636 1 60mm 25L660 1 
1%in 251356 1 152 in Shoulder Dia., 2^in 251417 1 1%юїп 20МЕ8 2 Yin 20М06 2 Ша., M2x0.40mm 40mm 251637 1 70mm 251661 1 
552 in Shoulder Dia., 8-32 Thread Size Sin 251420 1 lin 20МЕ6 2 Tin 2DNG7 2 Thread Size 8mm Shoulder Dia., 16 mm Shoulder 
6-32 Thread Size Tin 251382 1 4%in 251423 1 2%in 251439 1 1 іп 2DNG8 2 4mm 251615 1 Méximm Thread Size Dia., M12x1.75mm 
йїп 2DMY9 4 Vain 251383 1 Зв in Shoulder Dia., 23Міп 251440 1 134іп 251470 1 6mm 251617 1 12mm 251630 1 Thread Size 
Yin 25L357 1 TV in 251386 1 34-20 Thread Size 2in 2DNF1 2 1 іп 2DNG9 2 10 тт 251619 1 16mm 25L640 1 30mm 25L662 1 
Yin 20М71 4 Жіп 251387 1 Yin 2DNDi 4 3%in 251444 1 2in 251471 1 4 mm Shoulder 20mm 25L641 1 40mm 25L663 1 
Yin 20М72 4 T$ in 251388 1 Jesin 251425 1 Зіп 251441 1 2%in 251472 1 Dia., M3x0.50mm 25mm 25L642 1 50mm 25L664 1 
Yin 2DMZ3 4 Ty» in 251390 1 %їп 2DND2 4 4in 251445 1 2%in 251473 1 Thread Size 30mm 25L643 1 60mm 25L665 1 
ain 251361 1 Win 251301 1 Yin 2DND3 4 6)іп 251450 1 2%іп 251474 1 5mm 251621 1 50mm 25L645 1 70тіп 251666 1 
1% іп 251362 1 2in 251403 1 win 2DND4 4 % in Shoulder Dia., Зіп 251475 1 6mm 251622 1 10 mm Shoulder 20 mm Shoulder 
іп 2DMZ6 4 Yain Shoulder Dia., Yin 2DND5 4 9-16 Thread Size 4in 251479 1 8mm 251623 1 Dia., M8x1.25mm Dia., M16x2mm 
lin 25L365 1 10-24Thread Size туп 2008 2 Yin 2DNF2 2 4% in 251480 1 40mm 25L624 1 Thread Size Thread Size 
34s in Shoulder Dia., Yein 251404 1 . 251427 1 Yin 2DNF3 2 % in Shoulder Dia., 5 mm Shoulder 16mm 25L646 1 40 mm 251660 1 
8-32 Thread Size Yin 2DNA9 4 Тіп 2DND6 4 Yin 2DNF4 2 56-11 Thread Size Dia., M4x0.70mm 20mm 25L647 1 50mm 25L670 1 
5 іп 251366 1 Jin 251408 1 1%in 2DND7 2 Min 2DNF5 2 Y&in 251491 1 Thread Size 25mm 25L648 1 60mm 25L671 1 
Zein 20М78 4 %ein 251409 1 2in 20М09 2 Тіп 2DNF7 2 Tin 251405 1 iümm 25625 1 50mm 25L651 1 80mm 25L673 1 
Wain 2DMZ9 4 Yin 20М01 4 2%in 251420 1 1% іп 2DNF9 2 2іп 251497 1 19mm 251626 1 60mm 25L652 1 90mm 25L674 1 
%oin 251368 1 Asin 251412 1 2Y.in 251428 1 iin 2DNF6 2 2 vin 25L498 1 -fmn 2sL628 1 70 тт 251653 1 
Asin 2DNM 4 Soin 251413 1 3in 251431 1 1 іп 2DNF8 2 2 іп 251490 1 30mm 251520 1 
¥%in 2DNA2 4 Yin 2DNC2 4 3 іп 251432 1 2іп 2DNG1 2 
Tj in 251370 1 Ain 2DNC3 4 4in 251433 1 
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FASTENERS Scan. Order. Done. == 
Set Screw Details on page A1. 


Set Screw Information 


Set screws can be used to prevent relational motion of perma- POINT TYPES 
nently located parts. They are typically used in electronics and 7 Сопе 


Шева wiere spees Б а! kay CATE Pointed end generates highest torsional holding power in applications 


Set screws feature these key characteristics: where parts must be permanently located. See page 2128. 
= A hexagonal socket recessed in one end, or 


an external square or slotted head ПЛ Cup 
= A point designed to bear against a [rmm Cup-shaped point features a conical depression for excellent holding 
mating part at the opposite end = power with slight penetration. See page 2126. 
= Threads extending the entire length of the shaft ТТТ Flat 
HEAD TYPES (ti тт! Ne Minimizes shaft damage in applications where parts are frequently 
Hex Socket TA = reset ог when fastening into thin walls. See раде 2130. 
©) Recessed drive makes screws ideal for Knurled Cup 
flush mounting. Provides more resistance to vibration than a plain cup point. Deep 
Slotted socket broach assures a good hex key fit. See pages 2128. 
Single slot for driving with a standard Oval 
screwdriver. Rounded point reduces indentation and prevents deformation of parts 
Square in applications requiring frequent adjustment. 


dirt might clog a recessed drive. hole is threaded. Works well against hardened members or hollow 


(ШС) Enables external wrenching of the screw. Half-Dog 
ы Use in environments іп which grease or Used for permanent setting of parts and can replace dowel pins when 


tubing. 
Socket Set Screw Assortments rrwBee Leitzke 
No. of No. of Item 
Pieces Sizes Type Includes Material No. 
TA je Approved Vendor 20) Each: 14"-20x3/4 10) Each: %46"-18x3/4 in, 38"-16х3/4 8) Each 
" ; ach: //-20х3/4 in, ach: %e'-18x3/4 in, %-16х3/4 in, ach: 
ai B g by ct Б 60 6 Square Head, СирРот (20) айт уру | Each: /-13x1 in, and Plastic Mane Pak Steel 4F415 
- Ы Itw Вее Leitzke 
б А ; 75) Each: 316"-24х1/4 in, (40) Each: %4'-20x1/4 іп, (25) Each: 4"-20x3/8 in, %e"- Black Allo 
«s Le 195 — 6 Socket Drive, Cup Point (убу, (20) Each: ав (10) Each: i Mc? n. Plastic Hanging Pak ‘Steel 2NRZS 
.. (30) Each: ¥4"-20x1/4 іп, 546"-18x3/8 in, (20) Each: V4'-20x3/8 in, //-28Х1/4 
ы E % 200 12 Socket Drive, Cup Point in, 54e '-18x1/2 іп, 94e'-24x3/8 іп, (10) Each: 5-40x3/16 in, 8-32x3/16 іп, Steel 5A206 
34e -24х1/4 in, %'-16х3/8 іп, x1/2 in, %'-24х3/8 in, Plastic Hanging Pak 
Overall Item Pkg. 
Length No. Qty. 
18-8 Stainless Steel 
34-20 Thread 
Vb in 2WA37 10 
j 34 in 2WA39 10 
РЕФ uscito - 1in 2WA40 10 
Cup Point Socket Set Screws ioe he i z 
| яп zw 3 Gup Point Square 
» Hex drive iin 2МА43 10 
Note: Additional sizes are available; оп Grainger.com search for "set screws." 14-16 Thread dA б Head Set Screws 
4 
Overall Item Pkg. in 2WA45 10 Overall Item Pkg. Overall Item Pkg. 
Length No. Qty. 1^in 2МА46 5 Length No. Qty. Length No. Qty. 
8-32 Thread, %a in Drive 1 іп 2WA48 5 Y in 5NZZ2 100 1%in 31KJ58 10 
Overall Item Pkg. Ye in 62B26 100 1-13 Thread 1in 5NZZ3 100 1% in 31KJ59 10 
Length No. Qty. %e in 6ZB28 100 Y in 2WA49 5 1% in 5NZZ4 100 2in 31KJ60 10 
18-8 Stainless Steel YM in 67830 100 Overall Item Pkg. 1in 2WA50 5 1%in 31KC88 50 2 іп 31KJ61 10 
0-80 Thread, 7/250 in Drive s in 5MMR6 100 Length No. Qty. 1 іп 2WA52 5 134 іп 31KC89 50 Зіп 31KJ62 5 
Vie in 5MNV5 50 36 in 5MMR7 100 546-18 Thread, % in Drive Steel 2in 31KC90 25 3» in 31KJ63 5 
% in 5MNV6 50 TAs in 5MMR8 100 Ain SMMVO 100 34-20 Thread 2 in 31KJ42 25 4in 31KC97 5 
Үзіп 5MNV7 50 іп 5MMR9 100 Jhs іп 5MMV1 100 36 in 25J628 100 3in 31KJ43 10 5in 31KC98 5 
Ys in 5MNV8 50 10-24 Thread, 352 in Drive 35 in 5MMV2 100 Vo in 5NZY1 100 3 in 31KJ44 10 біп 31KJ64 5 
VA 5MNV9 50 3^e in 5MMTO 100 Yin 5MMV3 100 іп 25J629 100 4in 31KJ45 10 34-10 Thread 
1-72 Thread, 7/250 in Drive Ain 5MMT1 100 56 in 5MMV4 100 Зд in 5NZY2 100 16-14 Thread tin 31KJ65 5 
Vie in 5MNWO 50 5л in 5MMT2 100 3A in 5MMV5 50 % in 25630 100 3^ in 255642 50 1% in 31KJ66 5 
Vs in SMNW1 50 36 in 5MMT3 100 1in 5MMV6 50 tin 5NZY3 100 1in 25J643 50 1 in 31KJ67 5 
2-56 Thread, 7/200 in Drive Vo in SMMT4 100 3-16 Thread, 31 in Drive 1 іп 5М2Ү4 100 1 іп 31К.46 25 2in 31KC99 5 
Me in 5MNW2 100 іп 5MMT5 100 s in 5MMV7 50 1%in 5NZY5 100 1%in 31KJ47 25 2%in 31К001 5 
35 in 5MNWS3 100 3^ in 5MMT6 100 35 in 5MMV8 50 1% in 25J631 100 2in 31KJ48 25 3in 31KD02 5 
Vs in SMNW4 100 10-32 Thread, % in Drive Vb in 5MMV9 50 2in 253632 100 12-13 Thread 3%in  31KD03 5 
Ys in SMNW5 100 Ys in 6ZB53 100 % in 5MMW0 50 2 Vo in 25633 50 Y in 31KC91 25 4in 31KD04 5 
Yin 5MNW7 100 Ain 5MMT7 100 3A in 5MMW1 50 Зіп 25634 50 ‘Ain 31KJ49 25 5 in 31KD05 5 
3-48 Thread, 1/20 in Drive s in 5MMT8 100 1in 5MMW2 50 56-18 Thread 1in 31KC92 25 біп 31KJ68 5 
Y5 in 5MNW8 100 35 in 5MMT9 100 12-13 Thread, 1⁄4 in Drive Vo in 5NZY6 100 1 іп 31KC93 25 75-9 Thread 
Vs in SMNW9 100 Vb in 5MMUO 100 Vb in 5MMW3 50 56 іп 25Ј635 100 1 іп 31KC94 25 2in 25J655 5 
3л in 5MNW6 100 56 in 5MMU1 100 % in 5MMW4 25 34 in 5NZY7 100 1 34 іп 31KC95 25 3 in 25J656 5 
4-40 Thread, 1/20 in Drive 3A in 5MMU2 100 3A in 5MMW5 25 1in 5NZY8 100 2in 31KC96 10 4in 31KJ69 5 
Vs in SMNXO 100 74-20 Thread, % in Drive tin 5MMW6 25 1 Жіп 5NZY9 100 2 in 31KJ50 10 5in 253657 5 
Js in 5MNX1 100 Ys in 62B67 100 300 Stainless Steel 1%in 5NZZ0 100 3in 31KJ51 10 біп 31KJ70 5 
Ya in 5MNX2 100 Ain 5MMU3 100 8-32 Thread, %a in Drive 154 in 25636 100 3» in 31KJ52 10 1-8 Thread 
6-32 Thread, в in Drive 5л in 5MMU4 100 3л in 5GUG4 5 2in 25637 100 4in 31KJ53 10 2^ in 31KJ71 1 
Үзіп 62616 100 36 in 5MMU5 100 34-28 Thread, % in Drive 2 V» in 25638 50 Біп 31KJ54 5 3in 31KJ72 1 
3^e in 62B18 100 Ve in 5MMU6 100 s in 5GUH3 5 3in 25639 50 6in 31KJ55 5 4in 31KD06 1 
YM in 62B20 100 % in 5MMU7 100 YM in 5GUH4 5 3-16 Thread 55-11 Thread 5in 31KD07 1 
5^e in 5MMR4 100 3A in 5MMU8 100 “ein 5GUH5 5 Vb in 5NZZ1 100 1in 31KJ56 10 біп 31К008 1 
36 in 5MMR5 100 1in 5MMUS 50 36 in 5GUH6 5 56 іп 25J640 100 1 Жіп 31KJ57 10 
2126 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Download Available FASTENERS 
GRAINGER.COM Set Screws 


CAD 


Metric Set Screws 


Note: Additional sizes are available; go to Grainger.com and search for "set screws." 
FLAT CUP DOG CONE 
Overall Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No. Qty. No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
A2 Stainless Steel, Plain 5 
M1.6 x 0.35mm Thread, 0.7 mm Drive 
3mm | 31KA22 100 GEY64 10 — — — — " 
5mm = = GEY68 10 — — — — Flat Point Cup Point 
M2 x 0.40mm Thread, 0.9 mm Drive 
3mm — — 6EY70 25 31J232 100 31KA99 100 FLAT CUP DOG CONE 
4mm 31KA24 100 31KK49 100 — — 31KC01 100 Overall Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
5mm — — 6EY74 25 31J233 100 31KC02 100 Length No. Qty. No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
6 mm — — 31KK50 100 31J234 100 31KC03 100 20 mm — — 6FB40 5 31KA07 50 — = 
8 mm 31KA25 100 31KK51 100 — — — — 25 mm — — 31KK61 50 31KA08 50 31KC67 50 
10 mm — — 6EY80 25 — — 31KC04 100 30mm | 31KA72 50 31KK62 50 31КА09 50 — = 
M2.5 x 0.45mm Thread, 1.3 mm Drive 35 mm | 31KA73 50 6FB46 5 31KA10 50 31KC68 50 
4mm 31KA28 100 31KK52 100 31JZ35 100 31KC05 100 40 mm — — 6FB48 5 31KA11 50 31KC69 50 
5mm 31KA29 100 31KK53 100 31J236 100 31KC06 100 45 mm — — — — 31KA12 50 31KC70 50 
6mm — — 31KK54 100 31J237 100 31KC07 100 50mm | 31KA74 50 6FB50 5 31KA13 50 = — 
8mm = = 6ЕҮ90 25 31J238 100 31KC08 100 55mm | 31KA75 50 — — 31KA14 50 31KC71 50 
10mm | 31KA30 100 6EY92 10 — — 31KC09 100 60 mm — — — — 31KA15 50 31KC72 50 
12mm | 31KAS31 100 — = 31J239 100 31KC10 100 70mm | 31KA76 50 — — — — 31KC73 50 
M3 x 0.50mm Thread, 1.5 mm Drive M16 x 2mm Thread, 8 mm Drive 
3mm 6FY87 25 бЕҮ96 100 31JZ40 100 == 16mm | 31KA79 25 - — 31KC74 25 
4mm — — 6ЕҮ98 100 314741 100 = 20mm — — 31 31KA16 25 31KC75 25 
5mm — — 6FA10 100 31J242 100 = 25 mm | 31KA80 25 31KA17 25 31KC76 25 
6 mm 31KK37 100 6FA12 100 — — 30 mm 31KA18 25 31KC77 25 


8mm | 31KK38 — 100 | 6FA14 100 | 31243 — 100 40mm | З1КАВ2 — 25 


31KA19 25 31KC78 25 


MeL 
OO st 


10 тт | 31KK39 100 6FA16 100 31J244 100 45 mm | 31KA83 25 — — 31KC79 25 
12mm — — 6ҒА18 100 31.745 100 = 50mm | 31KA84 25 31KA20 25 = = 
16mm | 31KK41 100 31KK55 100 — — — 70mm | 31KA85 10 — = 31KC81 10 
20 mm — — 6FA22 50 31J246 100 = M20 x 2.50mm Thread, 10 mm Drive 
25mm | 31KA33 100 — — 31J247 100 31KC11 100 20mm | 31KA89 10 — = = = 31KC82 10 
МА x 0.70mm Thread, 2 mm Drive 40mm | 31KA92 5 — — — = 31KC84 5 
4mm 6FY93 25 6FA24 100 31J248 100 31KC12 100 50mm | 31KA94 5 = = = = 31К085 5 
5mm | 31KA35 100 GFA26 100 31J249 100 31KC13 100 60 mm | 31KA95 5 — — = = = — 
6mm 6FY95 25 6ҒА28 100 311750 100 31KC14 100 Alloy Steel, Zinc Plated 
8mm | 31KK42 100 6FA30 100 31.751 100 31KC15 100 M4 x 0.70mm Thread, 2 mm Drive 
10 тт | 6FY99 50 6FA32 100 31J252 100 31KC16 100 4mm | 31JY55 100 31JX61 100 — — — — 
12 тт  31KA36 100 6FA34 50 — — 31KC17 100 5mm | 31JY56 100 31JX62 100 — — — — 
16 тт | 31KA37 100 6FA36 50 314753 100 31KC19 100 6mm | 31JY57 100 31JX63 100 — = = = 
20mm | 31KA38 100 31KK56 100 31JZ54 100 31KC20 100 8mm | 31JY58 100 31JX64 100 = = = = 
25 mm — — 31KK57 100 31Ј255 100 31KC21 100 10 тт | 31JY59 100 31JX65 100 — — — — 
30mm | 31KA39 100 — — 31.756 100 31KC22 100 12 тт  31JY60 100 31JX66 100 = = = = 
M5 x 0.80mm Thread, 2.5 mm Drive 16mm | 31JY61 100 31JX67 100 m = — = 
5mm | 31KA42 100 6FA44 100 31JZ57 100 31KC23 100 20 тт | 31JY62 100 31JX68 100 — = = = 
6mm | 31KA43 100 6FA46 100 31Ј258 100 31KC24 100 M5 x 0.80mm Thread, 2.5 mm Drive 
8mm | 31KA44 100 6FA48 100 31J259 100 31KC25 100 6mm | 31JY63 100 31JX69 100 — — = — 
10 тт | 31KA45 100 6ҒА50 100 314760 100 31KC26 100 8mm | 31JY64 100 31JX70 100 — — — — 
12mm | 31KA46 100 6FA52 25 31JZ61 100 31KC27 100 10mm, 31JY65 100 31JX71 100 = == == — 
16 тт | 31KA47 100 6FA54 25 31Ј262 100 31KC29 100 12mm | 31JY66 100 31JX72 100 — — — — 
18 mm — — — — 31J263 100 31KC30 100 16 тт | 31JY67 100 31JX73 100 = = = = 
20mm  31KA48 100 — — 31J264 100 31KC31 100 20 тт | 31JY68 100 31JX74 100 — = = = 
25 mm — — 6FA58 25 31J265 100 = = 25 тт | 31JY69 100 31X75 100 = = = — 
30 mm = = 31KK58 100 31J266 100 = = M6 x 1mm Thread, 3 mm Drive 
35 mm — — — — 31J267 100 31KC32 100 6mm | 31JY70 100 31JX77 100 — — — 
40 mm — — 6ҒА64 10 31J268 100 = = 8mm | 31JY71 100 31JX78 100 — — = = 
M6 x 1mm Thread, 3 mm Drive 10 тт | 31JY72 100 31JX79 100 — — = = 
5mm | 31КА48 100 — — — — 31KC35 100 12тт | 31JY73 100 31JX80 100 = = = = 
6mm | 6GA11 50 6FA66 100 314769 100 31KC36 100 16 тт | 31JY74 100 31JX81 100 — — — = 
8mm | 66A13 25 6FA68 100 31JZ70 100 31KC37 100 20mm | 31JY75 100 31JX82 100 = = — — 
10mm | 31KK43 100 6FA70 100 31Ј271 100 31KC38 100 25mm | 31JY76 100 31JX83 100 — = = = 
12mm | 31KK44 100 бҒА72 50 31772 100 31KC39 100 30mm | 31JY77 100 31JX84 100 = = = — 
14mm | 31KA50 100 — — — — 31KC40 100 M8 x 1.25mm Thread, 4 mm Drive 
16mm | 31KA51 100 6FA74 25 31J273 100 31КС41 100 8mm | 31JY78 100 31JX87 100 = = — 
20mm | 31KA52 100 6FA76 25 31Ј274 100 31KC42 100 10 тт | 31JY79 100 31JX88 100 — = = 
25 mm | 31KA53 100 6FA78 10 31J275 100 31KC43 100 12 тт | 31JY80 100 31JX89 100 = = — 
30mm | 31KA54 100 6FA80 10 31Ј276 100 — == 16 тт | 31JY81 100 31JX90 100 = = = 
35 mm = = — — 31JZ77 100 — — 20mm | 31JY82 100 31JX91 100 — = == 
40 тт — — 6FA84 10 31Ј278 100 31KC44 100 25mm | 31JY83 100 31JX92 100 — — — 
45 mm | 31KA55 100 — — 31J279 100 31KC45 100 30mm | 31JY84 100 31JX93 100 — = = 
50 mm — — — — 31J280 100 — = 40mm | 31JY85 50 31JX95 50 — — — 
60mm | 31KA56 100 — — 31JZ81 100 31KC46 100 M10 x 1.50mm Thread, 5 mm Drive 
M8 x 1.25mm Thread, 4 mm Drive 8mm — = 31JX97 50 — — 
6mm | 31KA58 100 — — — — 31KC47 100 10 mm — — 31JX98 50 = — = 
8mm | 31КК45 100 6FA88 100 31J282 100 31KC48 100 12mm | 31JY86 50 31JX99 50 — — — 
10 тт | 31KK46 100 6FA90 100 31J283 100 31KC49 100 16mm | 31JY87 50 31JY01 50 — == — 
12mm  66A22 10 6FA92 100 31J284 100 31KC50 100 20mm | 31JY88 50 31JY02 50 — — — 
16mm | 66A23 10 6FA94 25 31J285 100 31KC51 100 25mm | 31JY89 50 31JY03 50 — — = 
20mm | 6GA24 10 6FA96 10 310786 100 31KC52 100 30mm | 31JY90 50 31JY04 50 — — = 
25 тт | 31KA59 100 6FA98 10 31J287 100 31KC53 100 35 mm — — 31JY05 50 — — — 
30mm | 31KA60 100 6FB10 10 31JZ88 100 — — 40mm | 31JY91 50 31JY06 50 — — — 
35 mm — — 31KK59 50 31JZ89 50 31KC54 50 50 тт | 31JY92 50 31JY07 50 — = = 
40mm | 31KA61 50 6FB14 10 31Ј790 50 31КС55 50 60 mm — — 31JY08 50 = = = 
45 mm — — — == 31J291 50 31KC56 50 M12 x 1.75mm Thread, 6 mm Drive 
50mm | 31KA62 50 6FB16 5 310792 50 — — 12 тт | 31JY93 50 31JY09 50 — — — — 
60 mm — — — — 31J293 50 31KC57 50 16 тт | 31JY94 50 31JY10 50 = = = 
M10 x 1.50mm Thread, 5 mm Drive 20mm | 31JY95 50 31JY11 50 = = = = 
10 тт | 6GA25 25 = = 31J294 50 — — 25 mm | 31JY96 50 31JY12 50 — — — = 
12mm | 31KK47 50 — = 31JZ95 50 31KC58 50 30 тт | 31JY97 50 31JY13 50 — — — — 
16 тт | 31KK48 50 — — 311796 50 31KC59 50 40mm | 31JY98 50 31JY15 50 — — — = 
20mm | 31KA65 50 6FB24 10 31JZ97 50 31KC60 50 Steel, Black Oxide 
25 mm | 31KA66 50 6FB26 10 31JZ98 50 31KC61 50 M3 x 0.50mm Thread, 1.5 mm Drive 
30mm | 31KA67 50 6FB28 10 31JZ99 50 31KC62 50 3mm — — — — 31JW42 100 31JV54 100 
35 mm — — — — 31KA01 50 31KC63 50 4mm 66A29 100 — — 31JW43 100 31JV55 100 
40mm | 31KA68 50 6FB32 5 31KA02 50 = = 5mm — — — — - — 31JV56 100 
45 mm | 31KA69 50 — — 31KA03 50 31KC64 50 6mm — — — — 31JW44 100 31JV57 100 
50 mm = = 6FB34 5 31KA04 50 — — 8mm — — — = 31JW45 100 31JV58 100 
60 mm = — 31KC86 50 31KA05 50 31KC65 50 10 mm — — — 31JW46 100 — = 
M12 x 1.75mm Thread, 6 mm Drive 12mm — — — — 31JW47 100 31JV59 100 
12 тт — — 6FB36 5 31KA06 50 — — 16 mm — — — — — — 31JV60 100 
16 mm — — 31KK60 50 — — 31KC66 50 20mm | 31JW16 100 31KK18 100 31JW48 100 — = 
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FASTENERS 
Set Screws 
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FLAT CUP DOG CONE 
Overall Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Length No Qty. No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
12 mm — — — — 31JW73 100 31JV88 100 
16 mm — — — — 31JW74 100 31JV89 100 
20 mm — — — 31JW75 100 31JV90 100 
25 тт | 31KK03 100 — — 31JW76 100 31JV91 100 
30 mm — — — — 31JW77 100 31JV92 100 
35mm | 31JW26 50 — — 31JW78 50 31JV93 50 
40 тт | 31JW27 50 — — 31JW79 50 31JV94 50 
45 mm — — 31JX20 50 31JW80 50 — — 
50mm | 31JW28 50 — — 31JW81 50 — — 
60mm | 31JW29 50 — — — 31JV95 50 
70mm | 31JW30 50 31JX21 50 — — — — 
Mom GAB ie Ы — 50 31JV96 50 
P mm — — 
Half-Dog fone Point i2mm | 31KK04 50 | 3iJX25 50 | 31JW82 50 | 31JV97 50 
16mm | 31КК05 50 31JX26 50 31JW83 50 31JV98 50 
= 20mm = = — — 31JW84 50 31JV99 50 
Metric Set Screws 25mm | 31KK06 50 — — | 31]W85 50 | 3iJWO1 50 
30mm | 31KK07 50 — — 31JW86 50 31JW02 50 
FLAT CUP DOG CONE 35 mm 6GA73 10 31KK27 50 31JW87 50 — — 
Overall Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 40 mm = == — =ч 31JW88 50 31JW03 50 
Length No. Qty. No. Qty. No. Qty. No. Qty. 45 mm — — 31KK28 50 31JW89 50 — — 
M4 x 0.70mm Thread, 2mn mm Drive 50mm | 31KK08 50 — — 31JW90 50 31JW04 50 
4mm - = = — | 31JV61 100 60mm | 31KK09 50 = = = = = = 
5mm = = = = — 31JV62 100 80mm | 31JW31 50 31JX28 50 — — — — 
6 mm — = = = 31JW49 100 31JV63 100 M12 x 1.75mm Thread, 6 mm Drive 
8mm — — — — 31JW50 100 31JV64 100 12 тт | S1KK10 50 == — 31JW91 50 — — 
10 mm = = = = 31JW51 100 31JV65 100 16 mm = = = = 31JW92 50 31JW05 50 
12 тт — — — — 31JW52 100 31JV66 100 20 mm == БӘ == = 31JW93 50 31JW06 50 
16 mm = — — 31JW53 100 31JV67 100 25mm | 31KK11 50 31KK30 50 31JW94 50 31JW07 50 
20mm | 31KJ99 100 — — 31JW54 100 31JV68 100 30mm | 31KK12 50 — — 31JW95 50 31JW08 50 
25mm | 31JW17 100 — — — = — — 35mm | 31KK13 50 = = 31JW96 50 — — 
M5 x 0.80mm Thread, 2. 5n mm Drive 40mm | 31KK14 50 — — 31JW97 50 31JW09 50 
5mm — — — — 31JV69 100 45 mm — = 31KK31 50 31JW98 50 — — 
6 mm — — — — 31JW55 100 31JV70 100 50 тт | 31KK15 50 — = 31JW99 50 31JW10 50 
8 mm = = = = 31JW56 100 31JV71 100 60mm | 31JW32 50 — — — — — = 
10 mm = — — — 31JW57 100 31JV72 100 M16 x 2mm Thread, 8 mm Drive 
12mm = = = 31JW58 100 31JV73 100 16mm | 31JW33 25 — — 31JX01 25 31JW11 25 
16 mm — — — — 31JW59 100 31JV74 100 20 тт  31JW34 25 — — 31JX02 25 — — 
20mm | 31KK01 100 — — 31JW60 100 31JV75 100 25mm | 31JW35 25 31KK32 25 31JX03 25 31JW12 25 
25mm | 31KK02 100 — — 31JW61 100 31JV76 100 30mm | 31JW36 25 Ls == 31JX04 25 31JW13 25 
30mm | 31JW18 100 — — — — — — 35 mm — == 31KK33 25 31JX05 25 31JW14 25 
M6 x 1mm Thread, 3 mm Drive 40mm | 31JW37 25 — = 31JX06 25 — — 
6 mm = = — 31JW62 100 31JV77 100 50mm | 31JW38 25 — = 31JX07 25 31JW15 25 
8 mm — — — -- 31JW63 100 31JV78 100 60mm | 31JW39 10 — — 31JX08 10 — — 
10 mm — = = 31JW64 100 31JV79 100 80mm | 31JW40 10 31KK35 10 — — — — 
12mm — — — 31JW65 100 31JV80 100 M20 x 2.50mm Thread, 10 mm Drive 
16 mm — — — — 31JW66 100 31JV81 100 20mm | 31JW41 10 31KK36 10 — — — — 
20 mm — — 31JW67 100 31JV82 100 50 mm == == = == 31JX11 5 — 
25mm | 31JW19 100 — — 31JW68 100 31JV83 100 Steel, Zinc Plated 
30mm | 31JW20 100 — 31JW69 100 31JV84 100 M3x 0. 50тт Thread, 1. 5n mm Drive 
35 mm | 31JW21 100 31KK24 100 — — 31JV85 100 4mm 31JX54 100 — — — — 
40 mm | 31JW22 100 — — 31JW70 100 — — 5mm = — 31JX55 100 — — — — 
45 mm | 31JW23 100 31KK25 100 — — — — 6 mm = = 31JX56 100 — — — — 
50mm | 31JW24 100 31KK26 100 31JW71 100 = = 8mm = = 31JX57 100 — — — — 
M8 x 1.25mm Thread, 4 пп mm Drive 10 mm — = 31JX58 100 — = = = 
8mm — — — — = 31JV86 100 12 mm = = 31JX59 100 = = = = 
10mm = = — — 31JW72 100 31JV87 100 16 mm = = 31560 100 — — — — 
Knurled Cup Point Alloy Steel Socket Set Screws 
= Thread class: 3A 
Overall Item Pkg. Overall Item Pkg. Overall Item Pkg. Overall Item Pkg. Overall Item Pkg. 
Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. 
4-40 Thread, 1/20 in Drive 36 in 1HLN4 100 % in 1HLT7 100 8 mm 31J207 100 6-32 Thread, 146 in Drive 
Y in 1HLL2 100 Yo in 1HLN5 100 Yin 1HLT8 100 10 mm 31JZ08 100 Ys in 5YNZ2 100 
6-32 Thread, 146 in Drive ys in 254711 100 yin 254718 100 12mm 31JZ09 100 Js in 5YNZ3 100 
віп 1HLL3 100 Эд іп 25J712 100 % іп 254119 100 16 mm 31JZ10 100 TA in 5YNZ4 100 
As in 1HLL4 100 {in 25J713 100 36-16 Thread, 31 in Drive M5 x 0.80mm Thread, 2.5 mm Drive 8-32 Thread, %a in Drive 
Yin 1905 100 34-20 Thread, EX in Drive 36 in 1HLT9 100 5mm 31Ј211 100 Yin 5SYNZ5 100 
s in 25J695 100 Эл in HLN6 100 Yin 1HLU1 100 6 mm 31Ј212 100 YA in 5YNZ6 100 
ai in 253696 100 yin HIN? 100 ЕЗШ 25J720 100 8mm 31Ј713 100 36 in 5YNZ7 100 
5 in 25J697 100 s in 1HLN8 100 % іп 5XCX3 100 10 mm 31/714 100 10-24 Thread, 242 in Drive 
8- А Thread, 96а in Drive 36 in THLN9 100 1 in 30P138 100 12 тт 31Ј715 100 YA in 5YNZ8 100 
Ys in 1HLL6 100 Yo in 1HLR1 100 {in 5XCX4 100 16 mm 31J216 100 34-20 Thread, % in Drive 
34s in THLL7 100 іп 250714 100 38-24 Thread, 34s in Drive 20 mm 31.717 100 Ms in 5YNZ9 100 
Yin 1HLL8 100 Эд in 1HLR2 100 36 in 1HLU4 100 M6 x 1mm Thread, 3 mm Drive TA in БҮРА0 100 
Ae in 25.698 100 Tin 25J715 100 Yin THLUS 100 6mm 31J718 100 Ув in 5YPA1 100 
36 in 1HLL9 100 1 іп 250716 100 іп 254721 100 8 mm 31Ј219 100 36 in БҮРА2 100 
Yin 253699 100 4-28 Thread, % in Drive 34 in 25J722 50 10 mm 31Ј220 100 win БҮРАЗ 100 
Ув in 253701 100 34e in 1HLR3 100 12-13 Thread, % in Drive 12mm 31Ј221 100 34 in БҮРА4 100 
% їп 254702 100 Yin THLR4 100 Vin HLU6 50 16 mm 31.722 100 46-18 Thread, 542 in Drive 
10-24 Thread, % in Drive Jis in 1HLR5 100 У in 1HLU7 25 20 mm 31Ј223 100 YA in БҮРА5 100 
Js in 25703 100 36 in THLR6 100 34 in THLU8 25 25 mm 31.724 100 yis in БҮРАб 100 
Yin 1HLN1 100 Yin 250717 100 {in 1HLU9 25 M8 x 1.25mm Thread, 4 mm Drive 36 in БҮРАТ 100 
Ac in 25J704 100 6-18 Thread, 52 in Drive {in 25J723 25 8mm 31J725 100 Bin 5YPA8 100 
Ain 25J705 100 VATI 1HLR7 100 M3 x 0.50mm Thread, 1.5 mm Drive 10 mm 31J226 100 36-16 Thread, %c in Drive 
1 in 25J706 100 s in 1HLR8 100 4mm 31JY99 100 12 тт 31Ј227 100 іп БҮРА9 100 
іп 25J707 100 36 in 1HLR9 100 5mm 31Ј201 100 16 тт 31Ј228 100 
3A in 25J708 100 Yin 1HLT1 100 6mm 31Ј202 100 20 тт 31Ј229 100 
1 іп 25J709 100 56 in 1HLT2 100 8 mm 31Ј203 100 25 тт 31Ј230 100 
10-32 Thread, 322 in Drive 3A in 1HLT3 100 10 mm 31Ј204 100 30 тт 31Ј231 100 
As in 1HLN2 100 546-24 Thread, % in Drive МА x 0.70mm Thread, 2 mm Drive 
Yin 1HLN3 100 У in 1HLT5 100 5mm 31Ј205 100 
As in 25J710 100 ‘ein 1HLT6 100 6mm 31Ј206 100 
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Cup Point Alloy Steel Socket Set Screws 
= Thread class: 3A 
Note: Additional sizes are available; go to Grainger.com and search for "set screws." 
Overall Item Pkg. Overall Item Pkg. Overall Item Pkg. Overall Item Pkg. Overall Item Pkg. 
Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. Length No. Qty. 
0-80 Thread, 7/250 in Drive 74-20 Thread, % in Drive 7A6-20 Thread, 742 in Drive 2" 5MNU7 5 546-18 Thread, % in Drive 
Vie" 5WJV2 50 Ye" 3MB95 100 ж 5MNR9 50 2" 5MNU8 1 3A in 5ТСА9 100 
Yaa" 5WJV3 50 ж 3KB76 100 TAs" 1AE34 50 3" 5MNUS 1 1in 5TCC1 100 
ж SWJV4 50 As 3KB81 100 №" 1AE37 50 4 31KD81 1 1% in 5TCC2 100 
Ve 5WJV5 50 ж 3KE72 100 ж 31К149 50 1-8 Thread, %6 in Drive 1 іп 5TCC3 100 
V 5WJV6 50 ж 3KE76 100 Зд" 31KL50 50 1" 31KJ95 1 1% in 5TCC4 50 
1-72 Thread, 7/250 in Drive 56" 3KE80 100 ж 31KL51 50 1%" 31KJ96 1 2in 5TCC5 50 
Vie 5WJV7 50 Зд" 3KE83 100 1" 31KL52 50 ЕН SMNV2 1 3-16 Thread, %c in Drive 
Уы” 5WJV8 50 1" 3KE91 100 Ту" 1AE54 25 20" 5MNV3 1 Yin 5TCC6 100 
ж 5WJV9 50 1%" 31KL17 100 1” 31К091 25 3 SMNV4 1 Ys in 5TCC7 100 
He" 5WJWO 50 1 3KE98 100 1%" 1AE60 25 Overall Item Pkg. Yin 5TCC8 100 
V 5WJWI1 50 1w 5XCJ1 100 2" 1AE63 10 Length No. Qty. % in 5TCC9 100 
2-56 Thread, 7/200 in Drive 2 31KL18 100 15-13 Thread, 1⁄4 in Drive Vs in 5ТАУ5 100 34 in 5TCDO 100 
Vie 5WJW2 100 2%" 31KD68 50 38 1AE66 50 4-40 Thread, 1/20 in Drive 1in 5TCD1 100 
38" SWJW3 100 3 31KD69 50 ТАв" 31KD74 50 Ys in 5ТАУ6 100 1 Жіп 5TCD2 100 
ж 5WJWA4 100 14-28 Thread, % in Drive ж 1AE69 50 Ya in STAU7 100 1 іп 5TCD3 100 
As" 5WJW5 100 Ye" 5WJX7 100 yg" 1AE72 50 6s in 5TAU8 100 1 34 in 5TCD4 50 
И" 5WJW6 100 И" 3KU33 100 Зд" 31KJ80 25 Ув in 5ТАУ9 100 2 іп 5TCD5 100 
3-48 Thread, 1/20 in Drive ye 3KU36 100 ж 31KJ81 25 Vo in STAVO 100 76-14 Thread, 782 in Drive 
Ve" 30P097 100 ж 3KU40 100 id 31KJ82 25 % іп STAVI 100 Yin 5TCD6 100 
yo" SWJW7 100 Ll 3KU44 100 Ти" 31KJ83 25 4-48 Thread, 1/20 in Drive % in 5TCD7 100 
ж 5WJW8 100 5%' 3KU47 100 1w 1AE87 25 Ye in SYNU5S 100 3A in 5TCD8 100 
ya" 6ZE61 100 4" 3KU55 100 1% 1AE90 25 Ys in 5YNU7 100 1in 5TCD9 50 
e" 31KL08 100 1w 31KLA3 100 2" 31KJ84 10 5-40 Thread, /в in Drive 1^ in 5TCEO 50 
үлі 31KL09 100 1% 31KLA4 100 2 1AE96 10 Vs in STAV2 100 1%in 5TCE1 50 
ув" 31KD65 100 2 31KD86 100 20" 31KD75 10 Ys in 5ТАУЗ 100 2in 5TCE2 50 
Ya" 31KD66 100 2%" 31KD87 50 3 5MNT2 10 Ya in STAV4 100 6-40 Thread, 14 in Drive 
4-40 Thread, 1/20 in Drive 546-18 Thread, 542 in Drive ЕЛ 1AJ22 10 s in 5ТАУ5 100 Үзіп 5YNU9 100 
Yaa" 31KL10 100 31KD70 100 4 31KD76 10 Yo in STAVE 100 %e in 5YNVO 100 
ж 67Е69 100 Ww 3FY73 100 12-20 Thread, / in Drive ys in STAV7 100 Yin 5YNV1 100 
Ae" 6ZE71 100 Y 3FY76 100 38 1AJ32 25 Ya in 5TAV8 100 іп 5YNV2 100 
Ya" 31KL11 100 x" 3ҒҮ80 100 ж 1AJ35 50 6-32 Thread, 146 in Drive 8-36 Thread, 56 in Drive 
1 31KL12 100 ж 3FA79 100 yg 5MNTS 50 % in 5ТАМ9 100 ЛП 5YNV3 100 
4-48 Thread, 1/20 in Drive 5%' 3FA84 100 Зд" 31KJ97 25 As in STAWO 100 35 in 5YNVA 100 
Ae" 5WJX8 100 ж 4ҒА47 100 1" 31KJ98 25 Ya in STAW1 100 10-32 Thread, % in Drive 
Ww 5WJX9 100 ж 4ҒА88 100 1" 31KD92 25 s in STAW2 100 Js in 5YNV5 100 
ye" 31KL41 100 i 3VE15 100 1” 1AJ55 10 % in STAW3 100 Yin 5YNV6 100 
5-40 Thread, в in Drive 2 31KL19 100 156 31KL53 25 vein STAW4 100 54e in 5YNV7 100 
ИЗ SWJY7 100 2%" 31KD71 50 2 31KD93 10 іп STAWS 100 35 іп 5YNV8 100 
ж 5WJY9 100 234" 31KD72 50 2%" 31KD94 10 3^ in 5ТАМ/б 100 іп 5YNV9 100 
ж 5WJZÜ 100 546-24 Thread, 552 in Drive ЕН 1AJ70 10 7 in STAW7 100 % in 5YNWO 100 
1 31KL13 100 Ww 4BE47 100 56-11 Thread, %c in Drive lin 5ТАМ/8 100 3^ in SYNW1 100 
5-44 Thread, %c in Drive 56" 48039 100 V 1AJ74 10 8-32 Thread, 56 in Drive 1in 5YNW2 100 
ж 5WJZ2 100 Y" 4BU44 100 yg" 1AJ77 10 Vs in 5ТАМ/9 100 1^ in 5YNWS3 100 
Ye 5WJZ3 100 ж 4BU49 100 Зд" 1AJ82 10 As in 5ТАХ0 100 4-28 Thread, % in Drive 
ж 5WJZA 100 ж 4В053 100 1" 1AJ87 10 Ya in STAX1 100 Js in SYNW4 100 
у" 31KD82 100 ж 4В058 100 11" 31KJ85 10 Ys in 5ТАХ2 100 Yin SYNW5 100 
6-32 Thread, в in Drive 1 31KL45 100 10" 31KJ86 10 ¥ in 5ТАХЗ 100 54e in 5YNW6 100 
As" 6ZU48 100 1w 31KD88 100 1% 31KJ87 10 Vo in 5ТАХ4 100 35 in 5YNWT7 100 
ж SWKAO 100 1% 31KL46 100 2" 31KJ88 10 Ув in 5ТАХ5 100 іп 5YNW8 100 
6-40 Thread, 146 in Drive 2" 31KL47 100 20" 31KD77 10 Ya in STAX6 100 3^ in 5YNXO 100 
Ae" 5WKA7 100 2%" 31KD89 50 20" 31KD78 10 % in STAX7 100 1in 5YNX1 100 
Ll 31KD83 100 9-16 Thread, 36 in Drive 3 31KD79 5 lin 5ТАХ8 100 546-24 Thread, 552 іп Drive 
8-32 Thread, %a in Drive Ww 5XCNO 100 күйі 30Р101 25 10-24 Thread, 332 in Drive Y4 in 5YNX3 100 
He" 6ZU92 100 56" 4YE84 100 4 31KD80 5 As in 5ТАХ9 100 34e in 5SYNX4 100 
V 6ZU95 100 E 5WB52 100 56-18 Thread, %c in Drive Ya in STAYO 100 ¥% in БҮМХ5 100 
ж 67Ү11 100 LI 5WE16 100 үзі 5MNT9 10 s in STAY1 100 Yin 5YNX6 100 
Ae" 62Y14 100 Ll 6NU12 100 ув" 1А031 10 ¥ in STAY2 100 % in 5YNX7 100 
ж 62Y17 100 5%' 6017 100 ЕДІ 1AU35 10 Ve in 5ТАҮЗ 100 1in 5YNX8 100 
ж SMNTO 100 Зд" 5XCN4 100 1 1AU38 10 Ув in STAY4 100 34-24 Thread, %c in Drive 
1" 31KL14 100 А? 5XCN6 100 1w 1AU41 10 Эд in STAYS 100 Yain БҮМХ9 100 
1” 31KL15 100 1” 6NU42 50 2" 1AU44 10 % in STAY6 100 іп БҮМҮ0 100 
8-36 Thread, %64 in Drive 134" 6NU47 50 34-10 Thread, % in Drive lin STAY7 100 17 іп 5YNY1 100 
ж 5MNT3 100 2" 1AB37 25 ys 31KJ89 5 1 in STAY8 100 іп БҮМҮ2 100 
He" 67Ү41 100 24" 1AB40 25 Зд" 31KJ90 5 74-20 Thread, % in Drive іп БҮМҮЗ 100 
VA 62Y44 100 2%" 1AB43 25 ж 31KJ91 5 As in 5ТАҮ9 100 3A in БҮМҮ4 100 
Ye 62Y47 100 2%" 5WKA1 10 T 31KJ92 5 YA in 5ТА70 100 1in БҮМҮ5 100 
ж 62Y50 100 3 1AB49 10 1" 1А062 5 Ys in 5ТА71 100 1% in SYNY6 100 
EA 5MNT4 100 34-24 Thread, 346 in Drive 1% 1AU66 5 % in 5ТА72 100 7Ae-20 Thread, 7 іп Drive 
10-24 Thread, 242 in Drive 56" SWKA6 100 1% 1AU69 5 Vo in 5ТА73 100 ¥ in 5YNY7 100 
ж 30P099 100 КЎ 1АВ58 100 2" 1AU72 5 % in 5ТА74 100 Vb in 5YNY8 100 
ya" 6ZY58 100 ж 5XCP4 100 2” 1AU75 5 3^ in 5ТА75 100 32-13 Thread, 1⁄4 іп Drive 
ж 62Y64 100 1” 5WKC3 50 3 1AU78 5 % in 5ТА76 100 in 5TCE3 100 
ж 62Y67 100 1% 31К148 50 3” 31KJ93 5 lin 5ТА77 100 іп 5YNTA 100 
ж 1HLV1 100 2 1AB82 25 4 1AU84 5 1 іп 5ТА78 100 іп БҮМТ5 100 
1 5MNT8 100 2%" 31KD90 25 34-16 Thread, % in Drive 1%in 5ТА79 100 3A in 5YNT6 100 
1w 31KL16 100 1-14 Thread, 7⁄2 in Drive ж 1AU87 5 19*4in 5TCAO 50 7 in 5YNT7 50 
2" 31KD67 50 ж 1АВ85 50 1" 1AU90 5 2in 5TCA1 50 1in 5YNT8 50 
10-32 Thread, 342 in Drive LI 1AB88 50 1” 1AU93 5 54-18 Thread, 5 in Drive 1^in БҮМТ9 50 
ж 67Ү88 100 ж 1АВ91 50 1% 1AU96 5 Yin 5ТСА2 100 1 іп 5YNUO 50 
He" 67Ү91 100 5%' 1АВ94 50 2" 1AU99 5 s in 5ТСАЗ 100 1 34 in 5YNU1 25 
ya" 62Y94 100 Зд" 5MNR5 50 2%" 31KD95 5 Ув in 5TCA4 100 2in 5YNU2 25 
ж 3МҮ89 100 ж 5MNR6 50 3 1А/17 5 7s in 5ТСА5 100 2 in 5YNUS 25 
Ww 3MB67 100 1 1AE13 50 78-9 Thread, % in Drive Ve in 5TCAG 100 3in 5YNUA 25 
ж 5MNUO 100 1 31KJ79 25 ж SMNU4 5 ys іп 5TCA7 100 12-20 Thread, 1⁄4 in Drive 
TH 31KD84 100 1w 1AE19 25 1" 5MNU5 5 54-24 Thread, 542 in Drive іп БҮМҮ9 100 
1% 31KL42 100 1% 5MNR7 25 1 5MNU6 5 3^ in 5ТСА8 100 3^ іп 5YNZO 100 
2" 31KD85 50 2" 31KD73 10 1” 31KJ94 5 1in 5YNZ1 50 
2 1AE28 10 
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Flat Point Alloy Steel 


Socket Set Screws 
Overall Item Pkg. Overall Item 
Length Finish No. Qty. Length Finish No. 
4-40 Thread, 1/20 in Drive 8-32 Thread, 54 in Drive 
Үзіп Plain 25J660 100 Vs in Plain 5WJR5 
Yin — Zinc 31KD96 100 Vs in Zinc 31KE15 
sin Plain 25J661 100 Yin Zinc 31KE16 
Asin Zinc 31KD97 100 Ysin Plain 31КК72 
Y4 in Plain 25J662 100 Ya in Zinc 31KE17 
Vin — Zinc 31KD98 100 Ya in Plan — 31KK73 
% in Plain 25J663 100 sin Zinc 31KE18 
Yein Zinc 31KD99 100 Yin Plan 31КК74 
5-40 Thread, ‘4s in Drive Yin — Zinc — 31KE19 
Ve in Plain 30P136 100 ¥ in Plan — 31KK75 
Үзіп — Zinc 31KE01 100 Vb in Zinc 31KE20 
sin Plain 31К009 100 Ya in Plan — 31KK76 
Ywin Zinc 31KE02 100 іп Plan — 31KD16 
Yin Plain 25J664 100 % in Zinc 31KE21 
Vin — Zinc 31KE03 100 Эд in Plan 31К017 
% in Plain 31KD10 100 Эд in Zinc 31KE22 
¥%in Zinc 31KE04 100 1in Plain — 31KD18 
V in Plain — 31KD11 100 lin Zinc 31KE23 
Yo in Zinc 31KE05 100 10-24 Thread, 352 in Drive 
6-32 Thread, /в in Drive Ysin Zinc 31KE24 
Vs in Plain 25J665 100 Ysin Plan 31КК77 
Yein — Zinc 31KE06 100 Ya in Zinc 31KE25 
sin Plain 25J666 100 Vin Plan — 31KK78 
sin Zinc 31КЕ07 100 sin Zinc 31КЕ26 
Y4 in Plain 25J667 100 Ysin Plan 31КК79 
Yain — Zinc 31KE08 100 % in Zinc 31KE27 
sin Plain 25J668 100 іп Plan 31КК80 
Mein Zinc 31KE09 100 Ya in Zinc 31KE28 
% in Plain 25J669 100 Vo in Plan 31КК81 
Yein Zinc 31KE10 — 100 % in Zinc 31KE29 
Vin Plain | 31KD12 100 56 іп Plain — 31KK82 
Yein Zinc 31KE11 100 Зд in Zinc 31KE30 
ys іп Plain 31KD13 100 Y in Plan 31KK83 
%in X Zinc 31KE12 100 1in Plan — 31KD19 
3^ in Plain — 31KD14 100 1^^in Plan 31К020 
34in — Zinc 31КЕ1З3 100 1¥%in Plain 31К021 
1in Plain 31KD15 100 1in Zinc 31KE31 
tin Zinc 31KE14 100 1M%in Zinc 31KE32 
1%2in_ Zinc 31KE33 
Alloy Steel 
Socket Set Screws 
Note: Additional sizes are available; on 
Grainger.com search for "set screws." 
Cone Oval 1% Dog 
Overall Item Pkg. Item Pkg ltem Pkg. 
Length No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Alloy Steel 
4-40 Thread, 1/20 in Drive 
Vs in 30P143 100 — — — — 
As in — — | 30P142 100 — — 
5-40 Thread, */c in Drive 
Ya in 30P144 100 — — — — 
6-32 Thread, ^c in Drive 
¥% in 30P145 100 — — — — 
As in 30P146 100 — — — — 
Vin 30P147 100 25/764 100 — — 
Js in — — | 253765 100 — — 
36 in — — | 25/766 100 — — 
8-32 Thread, %a in Drive 
As in 30P148 100 25J767 100 25J724 100 
Ya in 30P149 100 25/768 100 253725 100 
s in — — — — | 25/726 100 
¥% in 30P150 100 — — | 254727 100 
Vo in — 250769 100 25,728 100 
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Overall 
Length Finish 


Item 
No. 


10-32 Thread, 322 in Drive 


sin Plain 251582 
Wain Plain _ 25J683 
14-20 Thread, % in Drive 
Әвіп Zinc 31КЕЗ4 
ywin Plain 31КК84 
Yin Plain 25J685 
Yin Zinc 31КЕЗ5 
sin Zinc 31КЕЗ6 
sin Plain 31КК85 
Win Zinc 31KE37 
%in Plain 31KK86 
Yin Zinc 31КЕЗ8 
Yin Plain 31KK87 
Yin Zinc 31КЕЗ9 
Pkg. Әіп Plain 31KK88 
Qty. %in Zinc 31КЕ40 
Yin Plain 31КК89 
50 14ain Plain 31К22 
100 1%in Plain 31К23 
100 1%іп Plain —31KD24 
100 lin Zinc 31КЕ41 
100 Twin Zinc 31КЕ42 
100 Tin Zinc 31КЕ43 
100 1%in Zinc 31КЕ44 
100 lin Plain 31КК90 
100 2in Plain  31KD25 
100 2in Zinc 31КЕ45 
100 34-28 Thread, % in Drive 
100 Yin Plain ^ 25J688 
100 %in Plain  25J689 
100 5-18 Thread, 942 in Drive 
100 Yi in Plain 31К026 
100 Asin Zinc 31КЕ46 
100 Yain Zinc 31КЕ47 
100 Wain Рііп 31KK91 
sin Zinc 31КЕ48 
100 sin Plain 31КК92 
100 Win Zinc 31КЕ49 
100 Win Plain 31KK93 
100 Yin Zinc 31КЕ50 
100 Yin Plain 31КК94 
100 іп Natural 4FXE2 
100 Әйіп Zinc 31KE51 
100 Yin Plain 31KK95 
100 Yin Zinc 31КЕ52 
100 Yin Plain 31KK96 
100 їйїп Plan 31К27 
100 1%іп Plain 31К028 
100 1%іп Plain 31К29 
100 lin Zinc 31KE53 
100 1%in Zinc  31KE54 
100 1%іп Zinc 31КЕ55 
100 1%in Zinc 31КЕ56 
100 iin Plain 31КК97 
100 2in Plain 31К30 
100 2in Zinc  31KE57 
Cone Oval 
Overall Item Pkg.) Item 
Length No. Qty. No. 
10-24 Thread, 352 in Drive 
Эв in = — | 253770 
VA 253793 100 25J771 
Asin | 254794 100  — 
Hin 25J795 100| 25J772 
Yin 254796 100| 25J773 
10-32 Thread, 332 in Drive 
Asin | 30P151 100 25J774 
Win | 30P152 100| 25J775 
Y4-20 Thread, % in Drive 
Міп | 30P153 100] 31KL20 
sin | 30P154 100 31KL21 
віп | 30P155 100 31KL22 
Yo in 5WJT3 50 31KL23 
Yin | 31KK63 100 31KL24 
34 in 5WJT5 50 | 31KL25 
1in 31KK64 100 31KL26 
14-28 Thread, % in Drive 
Wain | 30P156 100| 25J779 
Yin | 30P157 100 25J780 
546-18 Thread, 552 in Drive 
Vain = — | 31KL27 
$isin | 5WJT7 50 31KL28 
Зіп | 30P158 100 31KL29 
Yin | 30P159 100 31KL30 
ӘЗіп | 31КК65 100 31KL31 
yin | 31КК66 100 31KL32 
Tin 31KK67 100 31KL33 


Pkg. 
Qty. 


100 
100 
100 
100 


100 
100 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


50 
50 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


Overall Item Pkg. 
Length Finish No. Qty. 
546-24 Thread, 542 in Drive 
sin Plain 253693 50 
Ain Plain 5WJP6 50 
34-16 Thread, %c in Drive 
Wain Zinc 31КЕ58 100 
Yain Plain 31КК98 100 
Hein Zinc 31KE59 100 
sin Plain — 31KK09 100 
¥%in ^ Zinc 31КЕ60 100 
%in Plain —31KL01 100 
Yin Zinc  31KE61 100 
Yin Plain 31К102 100 
in Zinc  31KE62 100 
%in Plain — 31KL03 100 
Yain Zinc —31KE63 100 
¥%in Plan —31KL04 100 
1%in Plan 31К03 100 
1%in Plain —31KD32 50 
1%in Plain 31К033 50 
lin Zinc  31KE64 100 
1%in Zinc  31KE65 100 
1%in Zinc  31KE66 50 
1%in Zinc — 31KE67 50 
lin Plain 31К105 100 
2in Plan — 31KD34 25 
2%2in Plain 31KD35 25 
2in Zinc  31KE68 25 
2¥%in Zinc  31KE69 25 
36-24 Thread, %c in Drive 
Ain Plain 5WJR3 50 
Yin Plan  5WJR4 50 
7^6-14 Thread, 74 in Drive 
¥%in Plain 31KD36 50 
¥%in ^ Zinc 31КЕ70 50 
Asin Plain 31К037 50 
Asin Zinc  31KE71 50 
Yin Plan 31KD38 50 
Yin Zinc 31КЕ,2 50 
%in Plain —31KD39 50 
%in — Zinc 31КЕТ 3 50 
Yin Plain —31KD40 50 
Мп Zinc —31KE74 50 
Жіп Plain 31KD41 50 
Жіп Zinc 31KE75 50 
lin Plain  31KD42 50 
1%in Plain — 31KD43 25 
1%in Plain 31KD44 25 
1%in Plain 31KD45 25 
lin Zinc  31KE76 50 
1%in Zinc 31КЕТ7 25 
1%in Zinc 31КЕТ8 25 
1%in Zinc —31KE79 25 
2in Plan 31KD46 10 
2in Zinc 31КЕ80 10 
12-13 Thread, М in Drive 
¥%in Plain 5WJR6 50 
¥%in Zinc 31КЕ81 50 
% Dog Cone 
ltem Pkg. Overall ltem Pkg. 
No. Qty. Length No. Qty. 
46-24 Thread, 54? in Drive 
25J729 100 54s in 5WJU1 50 
25J730 100 36 in 5WJU2 50 
25J731 100 36-16 Thread, в in Drive 
25J732 100 36 in 31KK68 100 
25J733 100 Win 31KK69 100 
ys in = = 
25J734 100 3A in 31KK70 100 
25J735 100 1 in 31KK71 100 
1 іп — = 
25736 100 38-24 Thread, 346 in Drive 
25J737 100 36 in 5WJU8 50 
25J738 100 Win 5WJU9 50 
25J739 100 15-13 Thread, 1⁄4 in Drive 
25J740 100 Vin 5WJVO 50 
25J741 100 % in — — 
25J742 100 Зд in 5WJV1 25 
Tin 31KJ73 25 
25J743 100 1 іп - - 
25J744 100 15-20 Thread, / іп Drive 
Vo in — — 
— — 38-11 Thread, 546 in Drive 
25J745 100 Tin — — 
25J746 100 1%in — — 
25J747 100 58-18 Thread, 1s in Driv 
— — % in — — 
30P139 100 


Find even MORE on Grainger.com? 


Overall Item Pkg. 
Length Finish No. Qty. 
Ya in Plain 5WJR7 50 
Vb in Zinc 31KE82 50 
% in Plain 5WJR9 50 
56 in Zinc 31KE83 50 
Y in Zinc 31KE84 25 
3^ in Plain 31KJ74 25 
1%in Plain — 31KD47 25 
1¥%in Plain — 31KD48 25 
1%in Plain 31К049 25 
1in Zinc 31KE85 25 
їйїп Zinc 31KE86 25 
1¥%in Zinc 31KE87 25 
1% in Zinc 31KE88 25 
1in Plain 31KJ75 25 
2in Plain 31К050 10 
2%іп Plan 31KD51 10 
2in Zinc 31KE89 10 
2%in Zinc 31KE90 10 
Зіп Plain 31К052 10 
Зіп Zinc 31KE91 10 
4in Plain — 31KD53 10 
4in Zinc 31KE92 10 
98-11 Thread, %46 in Drive 
Vb in Plan — 31KD54 10 
Y in Zinc 31KE93 10 
56 in Zinc 31KE94 10 
іп Plan — 31KJ76 10 
3^ in Plain 31К055 10 
3A in Zinc 31KE95 10 
% in Plain 31К056 10 
% in Zinc 31KE96 10 
tin Plan — 31KD57 10 
1^^in Plan 31KD58 10 
1¥%in Plain 31К059 10 
1%іп Plain 31К060 10 
1in Zinc 31KE97 10 
1M%in Zinc 31KE98 10 
1¥%in Zinc 31KE99 10 
1%in Zinc 31KF01 10 
2in Plain — 31KD61 10 
2%in Plan 31К062 10 
2in Zinc 31KF02 10 
2%in Zinc 31KF03 10 
зп Plain — 31KD63 5 
3'^in Zinc 31KF04 5 
4in Plain 31KD64 5 
4in Zinc 31KF05 5 
34-10 Thread, % in Drive 
іп Zinc 31KF06 5 
34 in Zinc 31KF07 5 
1in Zinc 31KF08 5 
1M%in Zinc 31KF09 5 
1¥%in Zinc 31KF10 5 
1%in Zinc 31KF11 5 
2in Zinc 31KF12 5 
2V»in Zinc 31KF13 5 
Зіп Zinc 31KF14 5 
Oval Ve Dog 
Item Pkg ltem Pkg. 
No. Qty. No. Qty. 
31KL34 100 25/748 100 
31KL35 100 25J749 100 
31KL36 100 25J750 100 
31KL37 100 25J751 100 
31KL38 100 25J752 100 
— — | 254753 100 
251787 50 | 254754 100 
5MXV7 50 250755 100 
31KL39 50 | 31KL06 50 
31KL40 50 | 31KL07 50 
251090 25 | 254758 25 
25191. 25 | 254759 25 
— — | 25J760 25 
25J792 25 — — 
— — | 81KJ77 10 
— — | 31KJ78 10 
— — | 25J763 25 
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GRAINGER.COM Rivets 


CAD 


Rivet Information 
RIVET TYPES 


Open-End—Retains the mandrel head within the body of the rivet. — 
A strong, cost-effective alternative to tubular rivets in industrial 


applications with materials that do not have high load-bearing Closed-End 

requirements. Go to Grainger.com® and search for “open-end 

rivets." 

Closed-End—Provides greater shear and tensile strength over Domed 


open-end rivets of similar sizes and materials. Seals liquidtight, 
with 100% mandrel retention. Go to Grainger.com® and search for 
"closed-end rivets." 


Blind—Designed for blind-side applications where only 1 side of Large Flange 


the material is accessible. Will not mar or scratch painted or other 

finished materials. See pages 2131, 2132, 2133, 2134. 2 
HEAD TYPES се | 

Dome—Provides a low-profile finished assembly. еее; 


Large Flange— Provides greater bearing surface for fastening soft 
and brittle material. Also great to cover enlarged holes or slots. 


TriBulb—Large blind-side footprint allows use in oversize holes. 


Use with both soft and brittle materials. минанр 
OTHER RIVET TYPES 
See grainger.com/fasteners for our expanded rivet selection including the following. 
Push-In Solid 
Usually made of nylon, push-in rivets expand to lock material into | 1-pc. fasteners are permanently 
holes. Use on soft or hard materials. set using a hammer or rivet press, 
Tubular/Semitubular and expand in the hole to securely 
; " lock parts together. 
Rivets can be used to fasten soft and hard materials. 
Tubular rivets have a hole in the headless end. Most commonly used Split 
М in self-piercing applications where a predrilled hole is not required. um Used to fasten soft materials | 
1 Semitubular rivets are similar to tubular rivets, but require much less together. 2 legs pierce the material 
j insertion force. and then fold over to fasten. 
Domed Large Flange 


Blind Rivets POP X Avdel 


Blind rivets have 2 parts: the rivet and the mandrel. The rivet fastens to the materials, and the mandrel is used to set the rivet and then is discarded. 
Note: Countersunk, button, and structural domed rivets are available on Grainger.com®; search for the head type, such as "countersunk rivets." 


Rivet Rivet Rivet Drill Item Pkg. Rivet Rivet Rivet Drill Item Pkg. 
Dia. Head Dia. Grip Range Length Type Size Brand No. Qty. Dia. Head Dia. Grip Range Length Type Size Brand No. Qty. 
Steel 0.063 into 0.125 in 0.325 in Open #11 — 32ML28 250 
Domed 0.356 in to 0.394 in 0.063 іп їо 0.126 in 0.374 in Open #11 — 32MP16 250 
% in 0.178 іп to 0.198 in 0.251 into 0.375 in 0.5 in Open £41 — 32ML12 500 . 0.063 into 0.189 in 0.437 in Open #11 — 32MP17 250 
0.020 into 0.062 in 0.212in Open 730 - 32ML13 500 0.400 in 0.063 into 0.250іп 0.416in Open 710 -- 32MR65 250 
| Е БЕ s LIT". EE E 
Жіп 0.238 in to 0.262 in 063 into 0.252 in 0.449 in Open £30  — 32МР05 500 0.356 in to 0.394 in 0.126 into 0.315 in 0.563 in Open #11 — 32МР19 250 
0.126 into 0.315 in 0.512in Open #30 -- 32MP06 500 0.188into 0.250in 0.45in Open #11 -- 32ML30 250 
0.501 іп їо 0.625 in 0.775 in Open #30 — 32ML20 500 . 0.189 into 0.378 in 0.626 in Open #11 — 32MP20 250 
0.063 іп їо 0.125 in 0.3 іп Open #20 — 32ML21 500 Vig in 0.400 in 0.214 in to 0.437 in 0.577 іп Open #10 — 32MR66 250 
0.063 into 0.189 in 0.413in Open #20 == 32MP10 500 0.252 into 0.441 in 0.689 іп Open #11 — 32MP21 250 
0.063into 0.252 in 0.472in Open #20  — 32МР11 500 0.313into 0.375 in 0.575 in Open #11  — 32ML31 250 
0.126 into 0.187 in 0.362 in Open #20 — 32ML22 500 0.315 into 0.500 in 0.76 in Open #11 — 32MP22 250 
| | . 0.126into 0.315 in 0.535 in Open 420 -- 32МР12 500 0.376 into 0.500 in. 0.7in Open 41i —— 32ML32 250 
ғ in 0.296 in to 0.328 in 0.188 іп to 0.250 іп 0.425 іп Орел #20 = 32ML23 500 0.356 in to 0.394 in 0.378 іп to 0.563 іп 0.815 in Орел #11 = 32MP23 250 
0.313 in їо 0.375 іп 0.55 in pen #20 = 32ML24 500 Ы E 0.500 in to 0.689 іп 0.937 in pen £11 — 32MP24 250 
0.315 into 0.500 in 0.724 in Open #20 — 32MP15 500 0.501 in to 0.625 in 0.825 in Open #11 — 32ML33 250 
0.376 into 0.500 in 0.675 in Open #20 — 32ML25 500 0.626 іп їо 0.750 in 0.95 in Open #11 — 32ML34 250 
0.501 into 0.625 in 0.8in Орап 720 -- 32М126 500 0.751 into 0.875 in 1.075in Open #11 — 32ML35 250 
0.626 into 0.750 in 0.925 in Open #20 = 32ML27 500 m in o 1:000 in m Open bal — ЕП то 
; А : 0.376 into 0.500 іп 0.75 in реп — 
ш uude in to 0.525 in 0.751 in to 0.875 in 1.125in Open F — 32MLA2 100 
arge Flange 
0.238 іп to 0.262 in 0.039 in to 0.189 іп 0.39 in — Open #30 — 32MR55 500 
0.063 into 0.125 in 0.275 in Open #30 -- 32ML43 500 
vein 0.126 іп to 0.187 in 0.337 in Open #30 = 32ML44 500 
0.360 іп to 0.390 in 0.188 into 0.250 in 0.4in Open 730 -- 32ML45 500 
0.313 in to 0.375 in 0.525 in Open #30 — 32ML46 500 
0.376 into 0.500 in 0.65 in Open 40  — 32ML47 500 
[continuen |] 
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FASTENERS 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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Rivets 
Rivet 
Dia. Head Dia. Grip Range 
Steel (Cont.) 
Large Flange (Cont.) 
0.126 in to 0.187 in 
0.188 in to 0.250 in 
Yaz in 0.448 in to 0.488 in 0.313 in to 0.375 in 
0.376 in to 0.500 in 
0.501 in to 0.625 in 
0.063 in to 0.252 in 
0.126 in to 0.315 in 
0.188 in to 0.250 in 
0.189 in to 0.378 in 
0.252 in to 0.441 in 
Js in 0.600 in to 0.650 in 0.313 in to 0.375 in 
0.376 in to 0.500 in 
0.501 in to 0.625 in 
0.626 in to 0.750 in 
0.751 in to 0.875 in 
0.876 in to 1.000 in 
Stainless Steel 
Domed 
0.228 in to 0.264 in 0.020 in to 0.062 in 
0.250in 02032 in to 0.062 in 
0.238 in to 0.262 in 0.039 in to 0.189 in 
0250in 0.063 in to 0.125 in 
0.238 in to 0.262 in 0.063 in to 0123 in 
0.228 in to 0.264 in 0.063 in to 0.125 in 
0.250in — 0.126 in to 0.187 in 
0.238 in to 0.262 іп.0-126 in to 0.187 in 
0.228 in to 0.264 in 0.126 in to 0.187 in 
0.250in ^ 0.188 in to 0.250 in 
; 0.188 in to 0.250 in 
¥ in 0.238 in to 0.262 in p 189 in to 0.250 in 
0.228 in to 0.264 in 0.188 in to 0.250 in 
0.250in 0.251 in to 0.312 in 
0.238 in to 0.262 in 2:581 in to 0:312 in 
0:228 in to 0.264 in 0.251 in to 0.312 in 
0.238 in to 0.262 in 0.213 in to 0.375 In 
0.228 in to 0264 in 0313 in to 0375 in 
і .313 to 0.375 іп 
02501 37біп to 0.500 in 
0.238 in to 0.262 in 0:276 in to 0.500 in 
0.228 in to 0.264 in 0.376 in to 0.500 in 
0.296 in to 0.328 in 0.047 in to 0.126 in 
0.312in 0.063 in to 0.125 in 
0.296 in to 0.328 in D.063 in to 0123 In 
0.272 in to 0.331 in 0.063 in to 0.125 in 
0.296 in to 0.328 in 0:063 in to 0.189 in 
0312i 0.126 in to 0.187 in 
0.296 in to 0.328 in 0-128 in to 0.187 in 
0.272 in o 0.331 in 0.126 in to 0.187 in 
0.296 in to 0.328 in 0.126 in to 0.315 in 
sei. 032m — 0188 11002501 
; | i in to U. In 
0.296 in to 0.328 in 0.188 in to 0.250 in 
-— 0.188 in to 0.250 in 
0.272 in to 0.331 in 0251 into 0.312 in 
0.312in 0251 into 0.375 in 
0.252 in to 0.441 in 
0.296 in to 0.328 in 0.313 in to 0.375 in 
0.313 in to 0.375 in 
0.272 in to 0.331 in 0.313 in to 0.375 in 
0-376 in to 0.500 in 
0.296 in to 0.328 in -2:376 in to 0.500 In 
0.501 in to 0.625 in 


2132 GRAINGER. 


n 


Rivet 
Length 


0.362 in 
0.425 in 
0.55 in 
0.675 in 
0.8 in 
0.5 in 
0.563 in 
0.45 in 
0.626 in 
0.689 in 
0.575 in 
0.7 in 
0.825 in 
0.95 in 


0.485 in 
0.438 in 
0.462 in 
0.462 in 


= С] суол оз; 


Drill 
Size 


#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#11 
#11 
#11 
#11 
#11 
#11 
#11 
#11 
#11 
#11 
#11 


#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#30 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#21 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 
#20 


Brand 


ШИПИН 
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Pop Avd 


Pop Avd 


Pop Avd 
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Item 
No. 


32ML48 
32ML49 
32ML50 
32ML51 
32ML52 
32MR58 
32MR59 
32ML54 
32MR60 
32MR61 
32ML55 
32ML56 
32ML57 
32ML58 
32ML59 
32ML60 


32MN41 
3ZKN7 
32MP26 
3ZKN8 
32ML79 
32MM08 
32MN42 
3ZKP1 
32ML80 
32MM09 
32MN43 
3ZKP3 
32ML81 
32MM10 
32MN44 
37КР5 
32ML82 
32MM11 
32MN45 
32ML83 
32ММ12 
32ММ46 
3ZKP6 
3ZKP7 
32ML84 
32MM13 
32MN47 
32MP31 
37КР8 
32ML86 
32ММ15 
32MN48 
32MP32 
32MP33 
3ZKP9 
32ML87 
32MM16 
32MN49 
32MP34 
3ZKR1 
32ML88 
32MM17 
32MN50 
32MN51 
3ZKR2 
32MP36 
32ML89 
32MM18 
32MN52 
32ML90 
32MM19 
32ML91 
32MM20 


Rivet 
Dia. Head Dia. Grip Range 
0.375 in 0.063 in to 0.125 in 
0.356 in to 0.394 in 2:063 In to 0.125 in 
0.327 in to 0.398 in 0.063 in to 0.125 in 
TEN a 
0400i 0.063 in to 0.250 in 
0.356 in to 0.394 in 0.063 in to 0.252 in 
0.375 in 0.125 in to 0.188 in 
sss sn ERED 
0.327 in to 0.398 in 0.126 in to 0.187 in 
0.375 in ^ 0.126 into 0.250 in 
0.126 in to 0.315 in 
0.356 in to 0.394 in 0.188 in to 0.250 in 
0.188 in to 0.250 in 
0.327 in to 0.398 in 0.188 in to 0.250 in 
0.400 in 0.214 in to 0.437 in 
0.375 in 0.251 in to 0.375 in 
A6 in 0.252 in to 0.441 in 
0.356 in to 0.394 in 0.313 in to 0.375 in 
0.313 in to 0.375 in 
0.327 in to 0.398 in 0.313 in to 0.375 in 
0.356 in to 0.394 in 0.315 in to 0.500 in 
0.3/5in — 0.3/6 in to 0.500 in 
0.356 in to 0.394 in 0:276 Іп to 0.500 in 
0.327 in fo 0.398 in 0.376 in to 0.500 in 
0.356 in to 0.394 in 2:378 in to 0.363 Іп 
0.375 in — 0.501 into 0.625 in 
| -0-501 in to 0.625 in 
0.356 іп to 0.394 in 501 in to 0.625 in 
0.327 in to 0.398 in 0.501 in to 0.625 in 
< 0.626 in to 0.750 in 
0.356 in to 0.394 in 0.626 in to 0.750 in 
0.327 in to 0.398 in 0.626 in to 0.750 in 
0.375in ^ 0.876 into 1.000 in 
0.356 in to 0.394 in 0.876 in to 1.000 in 
0.530in 0.080 into 0.375 in 
0.188 in to 0.250 in 
0.475 in to 0.525 in 0198 in to 0.250 п 
0.313 in to 0.375 in 
win  O580in 0:350 into 0.625 in 
0.376 in to 0.500 in 
0.376 in to 0.500 in 
Е Ur 
0.626 in to 0.750 in 
0.626 in to 0.750 in 
Large Flange 
0.375 in 0.063 into 0.125 n 
0.360 in to 0.390 in 0.063 in to 0.125 in 
Жіп 0.375 іп 0.126 іп 10 0.187 іп 
^ IN 9-360 in to 0.390 in 0.126 in to 0-187 in 
0.375in 0.188 into 0.250 in 
0.360 in to 0.390 in 0.188 in to 0.250 in 
95a in 0.448 in to 0.488 in 0.313 in to 0.375 in 
06251 0-126 in to 0.250 in 
0.600 in to 0.650 in 0.188 in to 0.250 in 
0.625in 0.251 into 0.375 in 
0.600 in to 0.650 in 0.313 in to 0.375 in 
wein... 0525 п. 0.376 into 0.500 in 
15 0.600 in to 0.650 in 0.376 in to 0.500 іп 
0.625in 0.501 into 0.625 in 
0.600 in to 0.650 in 0.501 in to 0.625 in 
0.625in 0.626 into 0.750 in 
0.600 in to 0.650 in 0.626 in to 0.750 in 
Plastic 
Domed 
6.0 | - 
mm 0.512 in 0.157 in to 0.335 in 
6.3  Q66tin 0315 in to 0.472 in 
C1006-C1010 Steel 
0.032 in to 0.125 in 
Wein — 0188in 0:126 into 0.250 in 
0.032 in to 0.062 in 
0.063 in to 0.125 in 
| 0.063 in to 0.125 in 
Win — 0250m 9496 in to 0.187 in 
0.188 in to 0.250 in 
0.251 in to 0.312 in 
0.063 in to 0.125 in 
0.126 in to 0.187 in 
zin 0312in 0.188into 0.250 in 
0.251 in to 0.375 in 
0.376 in to 0.500 in 
0.063 in to 0.125 in 
0.126 in to 0.250 in 
21. 
; ў 376 in to 0.500 in 
Wein 0.375іп 0:501 in to 0.625 in 
0.626 in to 0.750 in 
0.751 in to 0.875 in 
0.876 in to 1.000 in 


Find even MORE on Grainger.com? 


Rivet 
Length 
0.3 in 
0.325 in 
0.325 in 
0.406 in 
0.374 in 
0.437 in 
0.416 in 
0.5 in 
0.422 in 
0.387 in 
0.387 in 
0.468 in 
0.425 in 
0.563 in 
0.45 in 
0.45 in 
0.531 in 
0.577 in 
0.55 in 
0.689 in 
0.575 in 


0.225 in 
0.35 in 
0.188 in 
0.25 in 
0.25 in 
0.313 in 
0.375 in 
0.438 in 
0.275 in 
0.338 in 
0.4 in 
0.525 in 
0.65 in 
0.3 in 
0.425 in 
0.55 in 
0.675 in 
0.8 in 
0.925 in 
1.05 in 
1.175 in 
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Item 
No. 
3ZKR8 
32ML92 
32ММ21 
32MN54 
32MP38 
32MP39 
32MR69 
32MP40 
3ZKR9 
32ML93 
32ММ22 
32MN55 
3ZKT1 
32MP41 
32ML94 
32MM23 
32MN56 
32MR70 
3ZKT3 
32MP43 
32ML95 
32ММ24 
32ММ57 
32MP44 
3ZKT5 
32ML96 
32ММ25 
32MN58 
32MP45 
32MP46 
3ZKR3 
32ML97 
32ММ26 
32MN59 
32ML98 
32MM27 
32MN60 
3ZKR6 
32ММ29 
32MR71 
32ММ30 
32ММ02 
32ММ31 
32ММ03 
32MR72 
32MM32 
32ММ04 
32ММ33 
32ММ05 
32ММ34 
32ММ06 


el 3ZKN9 
32MM36 
el 3ZKP2 
32MM37 
el 3ZKP4 
32MM38 
32ММ43 
el 3ZKT2 
32MM47 
el 3ZKT4 
32MM48 
el 3ZKT6 
32MM49 
el 37КВ4 
32MM50 
el 3ZKR5 
32MM51 


el 3ZJN6 
el 3ZJP2 


el 3ZKG6 
e| 3ZKG7 
e| 3ZKG8 
el 37КН1 
e| 3ZKG9 
el 3ZKH3 
el 3ZKH5 
el 3ZKH7 
el 3ZKJ2 
el 3ZKJ3 
el 3ZKJ4 
el 3ZKJ5 
el 3ZKJ6 
el 3ZKK6 
el 3ZKK9 
el 3ZKL2 
e| 3ZKL4 
el 3ZKJ7 
e| 3ZKJ9 
el 3ZKK2 
el 3ZKK3 


Pkg. 
Qty. 
250 
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250 
250 
250 
100 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
100 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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500 
500 
500 
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500 
500 
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100 
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< Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM Rivets 
H H 2% e 
Blind Rivets POP 7$ Avdel 
Rivet Rivet Rivet Drill ltem Pkg. Rivet Rivet Rivet Drill Item Pkg. 
Dia. Head Dia. Grip Range Length Type Size Brand No. Qty. Dia. Head Dia. Grip Range Length Type Size Brand No. Qty. 
61006-61010 Steel (Cont) — | _ E C$ i 0.500 in 0.063 in to 0.250 in 0.475in Open F PopAvdel 3ZKE2 100 
0.063 іп to 0.250 іп 0.475in Open F PopAvdel 3ZKN1 100 0.475 in to 0.525 in 0.126 into 0.250 in. 0.57 in Closed Е — 32MN14 100 
vin 0.500 in 0.376 іп to 0.500 іп 0.725 in Open F Pop Ауе! 3ZKN3 100 0.500 in 0.126 in to 0.250 in 0.485 in Closed Е Pop Avdel 3ZKE3 100 
Я 0.501 іп їо 0.625 іп 0.85 іп Open F PopAvdel 3ZKL6 100 0.475 іп to 0.525 in 0.251 іп to 0.375 іп 0.695 in Closed Е — 32MN15 100 
0.626 into 0.750 іп 0.975 in Open F PopAvdel 3ZKL7 100 0.500 in 0.251 іп їо 0.375 іп 0.61in Closed Е PopAvdel 3ZKE6 100 
Large Flange 0.475 in to 0.525 in 0.313 іп їо 0.375 in 0.625in Open Е — 32MK85 100 
0.063 іп їо 0.125 іп 0.25 in Open #30 Pop Avdel 3ZKH2 500 Vin ^ Ы 0.376 іп їо 0.500 іп 0.75 іп — Open F — 32MK86 100 
віп 0.375 іп 0.126 in to 0.187 in 0.313 in Open #30 Pop Avdel 3ZKH4 500 0.500 п 0.376 іп їо 0.500 іп 0.725 in Open F PopAvdel 3ZKE8 100 
0.188 into 0.250 in 0.375 in Open #30 Pop Avdel 3ZKH6 500 : 0.501 in to 0.625 іп 0.85in Open F PopAvdel 3ZKD6 100 
0.250 in 0.313 to 0.375 in — 0.5 in Open #30 Pop Avdel 3ZKH9 500 0.475 in to 0.525 in 0.501 іп to 0.625 іп 0.875 in Open Е — 32MK87 100 
0.126 into 0.250 in 0.425 in Open #11 Pop Avde| 3ZKLT 250 ` к 0.626 іп їо 0.750in 1.0in Open Е == 32MK88 100 
0.251 іп їо 0.375 іп 0.55 іп Open #11 Pop Avdel 3ZKL3 250 0.500 in 0.626 іп їо 0.750 іп 0.975 in Open F PopAvdel 3ZKD8 100 
34s in 0.625 in 0.376 into 0.500 in 0.675 in Open #11 Pop Avde| 3ZKL5 250 0.475 into 0.525 in 0.751 into 0.875 іп 1.125in Open F —  92МК89 100 
0.501 іп їо 0.625 іп 0.8іп ^ Open #11 PopAvdel 3ZKJ8 250 Large Flange 
0.626 into 0.750 in 0.925 in Open #11 Pop Avdel 3ZKK1 250 0.375 in 0.063 into 0.125 іп 0.25in Open #30 Pop Avde| 3ZJT2 500 
Aluminum ` 0.063 іп to 0.125 іп 0.25in Open #30 Pop Avdel 37475 500 
0.039 іп to 0.189 in 0.323 in Open #30 -- 32МВ12 500 0.360 in to 0.390 in 0.063 іп to 0.125 іп 0.275 in Open #30 -- 32MK90 500 
0.063 іп їо 0.252 іп 0.39in Open #30 — 32MR13 500 0.375 in 0.126 into 0.187 in 0.313 in Open #30 Pop Avdel 37/04 500 
Ув in 0.360 in to 0.390 in 0.126 into 0.315 in 0.449 in Open #30 -- 32МН14 500 Ув іп 0.360 іп to 0.390 in 0.126 in to 0.187 in 0.337 in Open £30 -- 32MK91 500 
0.189 into 0.378 in 0.512 in Open #30 — 32MR15 500 0.375 in 0.188 into 0.250 іп 0.375 in Open #30 Pop Avdel 3ZJV1 500 
0.315 into 0.500 in 0.638 in Open #30 — 32MR17 500 0.188 into 0.250 in 0.4in Open #30 -- 32МК92 500 
0.063 into 0.252 in 0.413in Open #20 — 32MR19 500 0.360 іп to 0.390 іп 0.313 in to 0.375 іп 0.525 in Open #30 — 32MK93 500 
0.126 into 0.315 in 0.472in Open 7220 -- 32MR20 500 0.376 into 0.500 in 0.65 in Open #30 -- 32МК94 500 
535» in 0.448 іп to 0.488 in 0.189 іп їо 0.378 іп 0.535 in Open #20 — 32MR21 500 54» in 0.448 in to 0.488 in 0.188 into 0.250 in 0.425 іп Open #20 — 32MK97 500 
0.252 into 0.441 in 0.598in Open #20 -- 32MR22 500 SEES i 0.376 into 0.500 in 0.675 іп Open 7220 -- 32MK99 500 
0.315 into 0.500 in 0.661 in Open #20 — 32MR23 500 0.600 in to 0.650 in 0.126 into 0.187 in 0.387 in Open #11 — 32ML02 250 
0.356 in to 0.394 in 0.063 into 0.252 іп 0.437 in Open #11 —  32MR47 250 9 ` 0.188 іп to 0.250 in 0.45in Open #11 — 32ML03 250 
0.063 into 0.252 іп 0.437 in Open #11 — 32MR26 250 0.625 in 0.251 in to 0.375 іп 0.55in Open 411 Pop Avdel 3ZKC6 250 
0.600 in to 0.650 in 0.126 into 0.378 іп 0.563in Open #11 —  32МВ27 250 0.600 in to 0.650 іп 0.313 in to 0.375 in 0.575іл Open #11 — 32ML04 250 
0.189 in to 0.441 іп 0.626 in Open #11 — 32MR28 250 0.625 in 0.376 into 0.500 in 0.675 in Open 411 Pop Avdel 3ZKD3 250 
Ye in 0.356 іп to 0.394 іп 0.315 in to 0.500 іп 0.689 in Open #11 — 32MR50 250 0.600 іп to 0.650 in 0.376 in to 0.500 in 0.7 in Open #11 — 32ML05 250 
0.600 in to 0.650 in 0.315 into 0.500 in 0.689 in Open #11 — 32MR29 250 Ys in 0.625 in 0.501 іп їо 0.625 in 0.8 in Open 411 PopAvdel 3ZJY4 250 
li 0.378 іп їо 0.563 іп 0.76in Open #11 — 32MR30 250 0.600 іп to 0.650 in 0.501 іп to 0.625 іп 0.825 in Open #11 — 32ML06 250 
0.356 in to 0.394 in 0.441 in to 0.752 іп 0.937 in Open #11 — 32MR52 250 0.625 in 0.626 into 0.750 in 0.925 in Open 411 Pop Avdel 3ZJY8 250 
0.600 in to 0.650 in 0.441 іп to 0.752 іп 0.937 in Open #11 — 32MR31 250 0.600 in to 0.650 in 0.626 іп їо 0.750 in 0.95in Open #11 — 32ML07 250 
` ` 0.500 in to 0.882 іп 1.063 in Open #11 — 32MR32 250 ` { 0.751 in to 0.875 іп 1.075in Open #11 — 32М108 250 
5056 Aluminum 0.625 in 0.876 into 1.000 in 1.175 in Open #11 Pop Avdel 3ZJZ4 250 
Domed 0.600 in to 0.650 in 0.876 іп їо 1.000 in 1.2 in Open #11 = 32ML09 250 
0.188 in 0.032 into 0.125 іп 0.225 in Open #41 Pop Avdel 3ZJP9 500 5052 Aluminum 
35 in i 0.126 into 0.250 in 0.35 in Open #41 Pop Avde! 3ZJR2 500 Domed 
0.178 in to 0.198 in 0.251 into 0.375 іп 0.5 in Open 441 — 32MK58 500 0.178 іп to 0.198 in 0.020 into 0.125 іп 0.25 in Open #41 — 32MJ64 500 
0.250 in 0.032 іп to 0.062 in 0.188 in Open #30 Pop Avdel 3ZJR8 500 0.188 in 0.032 іп їо 0.125 іп 0.225 in Open #41 Pop Avdel 3ZJP8 500 
0.236 in 0.032 in to 0.062 in 0.237 in Closed #30 Pop Avdel 3ZJR9 500 Ye in ` 0.126 into 0.250 in. 0.35 in Open #41 Pop Avdel 3ZJR1 500 
: 0.063 іп to 0.125 іп 0.301 in Closed #30 Pop Аудеї 3ZJT6 500 0.178 in to 0.198 in 2126 into 0.250 in 0.375 in Open #41 — 32MJ65 500 
0.250 in 0.126 into 0.187 in 0.313 in Open #30 Pop Avdel 37/03 500 E 0.251 іп їо 0.375 in | 0.5 іп Open #41 — 32MJ66 500 
0.126 into 0.187 in 0.362 in Closed #30 Pop Avdel 3ZJU5 500 0.238 in to 0.262 in 0.020 іп to 0.062 in 0.212 in Open #30 -- 32MJ67 500 
0.236 in 0.188 into 0.250 in 0.425 іп Closed #30 Pop Avdel 3ZJV2 500 0.250 in 0.032 іп їо 0.062 іп 0.188 in Open #30 Pop Avdel 3ZJR7 500 
0.251 into 0.312 in 0.487 in Closed #30 Pop Avdel 3ZJV5 500 Е 0.039 іп to 0.187 in 0.313 іп Open #30 Pop Avdel 3ZJR5 500 
w% in 0.224 into 0.252 in 0.313 into 0.375 іп 0.61 in Closed #30 — 32MM97 500 0.238 in to 0.262 in 0.039 into 0.189 in 0.323 in Open #30 — 32MN81 500 
0.250 in 0.313 їо 0.375 in — 0.5in — Open #30 Pop Avde| 3ZJV8 500 ^ : 0.039 іп to 0.189 in 0.323 in Open #30 -- 32MN61 500 
0.236 in 0.313 to 0.375 in 0.55 in Closed #30 Pop Avdel 3ZJW1 500 0.250 in 0.063 іп їо 0.125 іп 0.25 in Open #30 Pop Avdel 3ZJT1 500 
0.250 in 0.376 into 0.500 in 0.625 in Open #30 Pop Avde| 3ZJW3 500 0.063 into 0.125 in 0.275 in Open #30 — 32MJ68 500 
0.238 in to 0.262 in 0.376 in to 0.500 in. 0.65 in Open #30 — 32MK65 500 0.238 іп to 0.262 in 0.063 іп to 0.252 in. 0.39 іп Open #30 — 32MN82 500 
0.224 іп to 0.252 in 0.376 in to 0.500 іп 0.735 іп Closed #30 — 32ММ98 500 0.063 іп їо 0.252 in 0.39 іп ^ Open 430 — 32MN62 500 
0.250 in 0.501 іп їо 0.625 іп 0.75in Open #30 Pop Avdel 3ZJR4 500 0.250 in 0.126 іп to 0.187 in 0.313 іп Open #30 Pop Avdel 3ZJT9 500 
0.238 in to 0.262 in 0.626 into0.750in 0.9in Open #30 — 32MK67 500 0.238 in to 0.262 in 0.126 into 0.187 in 0.337 in Open #30 — 32MJ69 500 
0.312 in 0.063 into 0.125 in 0.275 in Open #20 Pop Avdel 3ZJW6 500 | : 0.126 into 0.315 in 0.449 in Open 730 — 32ММ83 500 
4 0.063 into 0.125 іп 0.315 in Closed #20 Pop Avdel 3ZJW7 500 0250 in 0.157 into 0.312 in 0.453 in Open #30 Pop Avde| 3ZJT7 500 
0.296 in to 0.328 in 0.063 іп їо 0.125 in 0.3 іп Open #20 = 32MK68 500 Vs in Е 0.188 in to 0.250 іп 0.375 in Open #30 Pop Avdel 37/06 500 
Б А 0.063 іп їо 0.125 іп 0.375 іп Closed #20 — 32MM99 500 0.238 in to 0.262 in 0.188 into 0.250 in 0.4 in Open #30 — 32MJ70 500 
0.312 in 0.126 into 0.187 in 0.338 in Open #20 Pop Avdel 3ZJW9 500 ` : 0.189 into 0.378 іп 0.512 in Open #30 — 32MN64 500 
0.296 in to 0.328 in 0.126 into 0.187 іп 0.362 іп Open #20 — 32MK69 500 0.250 in 0.251 into 0.312 іп 0.438 in Open #30 Pop Avdel 3ZJV3 500 
` : 0.126 іп to 0.187 іп 0.437 in Closed #20 = 32MN01 500 0.238 in to 0.262 in 0.251 into 0.312 іп 0.462 in Open #30 — 32MJ71 500 
0.312 in 0.188 into 0.250 in 0.4 in Open #20 Pop Avdel 3ZJX4 500 Е Б 0.252 into 0.441 іп 0.575іп Open #30 — 32MN65 500 
0.296 in to 0.328 in 0.188 into 0.250 in 0.425 іп Open #20 — 32MK70 500 0.250 in 0.313 in to 0.375 in 0.5 in Open #30 Pop Avdel 3ZJV6 500 
Yin" t 0.188 into 0.250 in 0.5 in Closed #20 — 32MN02 500 0.238 in to 0.262 in 0.313 іп їо 0.375 іп 0.525 in Open #30 — 32MJ72 500 
0.312 in 0.251 in to 0.312 in 0.502 in Closed #20 Pop Avdel 3ZJX5 500 i : 0.315 into 0.500 in 0.638 in Open 7230 -- 32MN66 500 
0.296 in to 0.328 in 0.251 іп to 0.312 іп 0.562 іп Closed #20 — 32MNO3 500 0.250 in 0.376 into 0.500 іп 0.625 in Open #30 Pop Avdel 3ZJW2 500 
0.312 in 0.251 in їо 0.375 in 0.525 in Open 720 Pop Avde! 3ZJX7 500 0.238 іп to 0.262 in 0.376 in to 0.500 in. 0.65 in Open #30 = 32MJ73 500 
0.296 іп to 0.328 in 0.313 in to 0.375 іп 0.55 in Open #20 — 32MK71 500 0.250 in 0.501 іп їо 0.625 іп 0.75in Open #31 Pop Avdel 32/83: 500 
0.312 in 0.376 into 0.500 in 0.65 in Open #20 Pop Avde| 3ZJX9 500 0.238 in to 0.262 in 0-901 into 0.625 in 0.775in Open 430 — 32MJ74 500 
0.376 into 0.500 in 0.675 in Open #20 — 32MK72 500 А ` 0.626 іп to 0.750 in 0.9 in Open #30 — 32MJ75 500 
0.296 in to 0.328 in 0:376 into 0.500 in. 0.75 in Closed £20 -- 32ММ05 500 0.296 into 0.328 in 0.047 in to 0.189 in 0.35 in Open #20 -- 32MN67 500 
` t 0.501 іп їо 0.625 in 0.8іп Open #20 — 32MK73 500 0.312 in 0.047 into 0.250 in 0.4 in Open #20 PopAvdel 3ZJW4 500 
0.626 into 0.750 in 0.925in Open #20 -- 32MK74 500 : 0.063 into 0.125 in 0.275 in Open #20 Pop Avde! 3ZJW5 500 
0.375 in 0.063 іп їо 0.125 in 0.3 in Open #11 PopAvdel 3ZKA1 250 0.296 in to 0.328 in 0.063 into 0.125 in 0.3 in Open #20 — 32MJ76 500 
0.357 in 0.063 into 0.125 іп 0.33in Closed #11 Pop Avdel 3ZKA3 250 З Е 0.063 іп to 0.252 in 0.413 іп Open #20 — 32MN68 500 
0.063 into 0.125 іп 0.325 in Open #11 = 32MK75 250 0.312 in 0.126 into 0.187 in 0.338 in Open #20 Pop Avdel 3ZJW8 500 
0.356 in to 0.394 in 0.063 into 0.125 in 0.406 іп Closed #11 — 32MN06 250 0.296 in to 0.328 in 0.126 into 0.187 in 0.362in Open 7220  — 32MJ77 500 
: 0.126 into 0.187 in 0.387 in Open #11 — 32MK76 250 d 0.126 into 0.315 іп 0.472 in Open #20 — 32MN69 500 
0.126 into 0.187 in 0.468 іп Closed #11 — 32MN07 250 0.312 in 0.188 into 0.250 in 0.4in Open #20 Pop Avdel 3ZJX2 500 
0.357 in 0.188 into 0.250 in 0.455 іп Closed £11 Pop Avdel 3ZKA9 250 0.296 in to 0.328 in 0.188 into 0.250 in 0.425 in Open #20 — 32MJ78 500 
0.356 in to 0.394 in 0-198 in to 0.250 in. 0.45 in Open #11 = 32MK77 250 540 in — : 0.189 into 0.378іп 0.535in Open 720 —  32MN70 500 
i ` 0.188 in to 0.250 іп 0.531 in Closed #11 — 32MNO8 250 2 0.312 in 0.251 іп їо 0.375 in 0.525 in Open #20 Pop Avdel 3ZJX6 500 
0.375 in 0.251 into 0.375 іп 0.55 in Open #11 Pop Avdel 3ZKC5 250 0.252 іп to 0.441 іп 0.598 in Open #20 —  32MN71 500 
А i in 0.313 in to 0.375 іп 0.575 in pen £11 — 32MK78 250 i ;,0.313 іп їо 0.375 in 0.55 in en #20 — 32MJ79 500 
s in 0.356 in to 0.394 in 0:343 in to 0.375 in 0.656 in Closed £11  — 32MN08 250 0.296 in to 0.328 in 9°34 100,500 in 0.661 In Open 420 — —32MN72800 
0.357 in 0.313 to 0.375in 0.58in Closed £11 Pop Avdel 3ZKC7 250 0.315 іп їо 0.500 in 0.661 in Open #20 — 32MN92 500 
0.375 in 0.376 into 0.500 in 0.675 іп Open 411 Pop Avdel 3ZKD2 250 0.312 in 0.376 іп їо 0.500 іп 0.65 in Open #21 Pop Avdel 3ZJX8 500 
0.357 in 0.376 into 0.500 іп 0.705 іп Closed #11 Pop Avdel 3ZKD4 250 0.376 into 0.500 in 0.675 in Open #20 — 32MJ80 500 
0.376 into 0.500 in 0.7 in Open #11 — 32MK79 250 0.378 іп їо 0.563 іп 0.724 in Open #20 — 32MN73 500 
0.376 into 0.500 in 0.781 in Closed #11 — 32MN10 250 0.296 in to 0.328 іп 0.441 in to 0.630 іп 0.787 in Open #20 — 32MN74 500 
0.356 іп to 0.394 in 0.501 іп to 0.625 in 0.825 in Open #11 — 32MK80 250 0.501 into 0.625 in 0.8 in Open #20 — 32MJ81 500 
0.626 into 0.750 in 0.95in Open #11 — 32MK81 250 0.626 into 0.750 in 0.925 in Open #20 — 32MJ82 500 
0.751 into 0.875 іп 1.075in Open #11 = 32MK82 250 
0.375 in 0.876 into 1.000 in 1.175 in Open #11 PopAvdel 3ZJZ3 250 
0.356 in to 0.394 in 0.876 іп їо 1.000 in 1.2 in Open #11 — 32MK83 250 
continued | 3 
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Rivet Rivet Rivet Drill Item Pkg. Rivet Rivet Rivet Drill ltem Pkg. 
Dia. Head Dia. Grip Range Length Type Size Brand No. Qty. Dia. Head Dia. Grip Range Length Туре Size Brand No. Qty. 
5052 Aluminum (Cont.) 1100 Aluminum 
Domed (Cont.) 0.224 іп to 0.252 in 0.020 into 0.062 іп 0.297 in Closed 730 -- 32ММ72 500 
0.375 in 0.063 іп їо 0.125 in 0.425 in Open #11 Pop Avdel 3ZKM 250 0.236 in 0.063 іп to 0.125 in 0.302 in Closed #30 Pop Avdel 3ZJT3 500 
В 0.063 іп їо 0.125 іп 0.3in Open #11 Pop Avdel 3ZJZ8 250 0.224 іп to 0.252 іп 0.063 into 0.125 іп 0.36in Closed #30 — 32ММ7З 500 
0.356 іп їо 0.394 іп 0.063 іп to 0.125 іп 0.325 in Open #11 — 32MJ83 250 0.236 in 0.126 into 0.187 іп 0.362 in Closed #30 Pop Avdel 3ZJU2 500 
0.375 in 0.063 into 0.250 in 0.425 in Open #11 Pop Ауе! 3ZJZb 250 Y in 0.224 іп to 0.252 in 0.126 into 0.187 in 0.422 in Closed 730 -- 32ММ74 500 
0.063 into 0.252 in 0.437 in Open #11 —  32MN75 250 0.236 in 0.188 in to 0.250 in 0.425 іп Closed #30 Pop Avdel 3ZJU8 500 
0.356 in to 0.394 in 0.063 іп to 0.252 in 0.437 in Open #11 — 32MN95 250 0.188 into 0.250 іп 0.485 іп Closed #30 — . 32MM75 500 
0.126 into 0.187 іп 0.387 in Open #11 — 32MJ84 250 0.224 іп to 0.252 іп 0.251 into 0.312 іп 0.547 in Closed #30 — . 32MM76 500 
0.375 in 0.126 into 0.250 іп 0.425 in Open #11 Pop Avdel 3ZKA6 500 0.313 into 0.375 іп 0.61in Closed #30 = 32MM77 500 
0.126 into 0.378 іп 0.563 in Open #11 — 32MN76 250 0.296 in to 0.328 in 0.126 іп to 0.187 іп 0.437 іп Closed #20 = 32ММ80 500 
0.356 in to 0.394 in 0.188 іп їо 0.250in 0.45in Open #11 = 32MJ85 250 Кр 5 0.188 into 0.250 in 0.5іл Closed #20 — 32MM81 500 
i ` 0.189 into 0.441 in 0.626in Open #11 — 32MN77 250 982 in 0.312 in 0.188 to 0.250in — 0.44 in Closed 720 Pop Avdel 3ZJX3 500 
0.189 into 0.441 іп 0.626in Open #11 = 32MN97 250 0.296 in to 0.328 in 0.251into 0.312 in 0.562in Closed 720 = 32MM82 500 
0.375 in 0.251 іп їо 0.375 in 0.55in Open #11 Pop Avdel 3ZKC2 250 : 0.313 in to 0.375 in 0.625 in Closed #20 = 32ММ83 500 
0.313 іп їо 0.375 іп 0.575in Ореп #11 — 32MJ86 250 0.357 in 0.063 into 0.125 іп 0.33 in Closed #11 Pop Avdel 3ZJZ9 250 
0.356 in to 0.394 in 0.315 into 0.500 in 0.689 in Open #11 — 32MN78 250 0.356 in to 0.394 in 0.063 in їо 0.125 in 0.406 in Closed #11 — 32MM85 250 
Asin ` i 0.315 іп to 0.500 in 0.689in Open #11 -- 32MN98 250 ` а 0.126 into 0.187 in 0.468 іп Closed #11 — _ 32ММ86 250 
0.376 іп їо 0.500 in 0.7 in Open #11 — 32MJ87 250 0.357 іп 0.126 into 0.250 іп 0.455 іп Closed #11 Pop Avdel 3ZKA8 250 
0.375 іп 0.376 іп їо 0.500 in 0.675 іп Open #11 Pop Avdel 3ZKC8 250 34e іп 0.356 in to 0.394 in 0.188 into 0.250 іп 0.531 in Closed #11 — 32ММ87 250 
0.378 іп їо 0.563іп 0.76in Open #11 — 32MN79 250 i Е 0.313 іп їо 0.375 іп 0.656 іп Closed #11 = 32MM88 250 
0.356 in to 0.394 in 0.441 in to 0.752 in 0.937in Open #11 = 32MN80 250 0.357 in 0.31310 0.375 in 0.58in Closed #11 Pop Avdel 3ZKC4 250 
Ы : 0.441 into 0.752 іп 0.937 in Open #11 — 32MP 250 d 0.376 into 0.500 in 0.705 іп Closed #11 Pop Avdel 3ZKD1 250 
0.500 іп to 0.882 іп 1.063in Open #11 — 32MK36 250 0.356 in to 0.394 in 0.376 into 0.500 in 0.781 in Closed #11 — . 32MM89 250 
0.375 in 0.501 іп їо 0.625 in 0.8in ^ Open #11 PopAvdel 3ZJYT 250 0.020 in to 0.125 іп 0.25 in Open #41 -- 32МК56 500 
: 0.501 іп їо 0.625 in 0.8іп ^ Open 411 Pop Avdel 3ZJY3 250 345 in 0.178 in to 0.198 in 0.020 in to 0.125 in 0.25in Open #41 — 32ML10 500 
0.356 іп to 0.394 in 0.501 in їо 0.625 іп 0.825 in Open #11 --  32MJ88 250 ра 4 0.126 into 0.250 in 0.375іі Open 44 -- 32МК57 500 
0.375 іп 0.626 into 0.750 in 0.925 in Open #11 PopAvdel 3ZJY5 250 0.126 into 0.250 in 0.375 in Open #41 — 32ML 500 
0.356 in to 0.394 in 0-026 into 0.750 in. 0.95 in — Open #11 -- 32MJ89 250 0.238 іп to 0.262 in 0.020 into 0.062 in 0.212in Open #30 -- 32MK59 500 
и i 0.630 into 1.000 іп 1.189in Open #11 = 32MK37 250 0.224 іп to 0.252 in 0.020 іп to 0.062 in 0.297 іп Closed #30 —  . 32MM92 500 
0.375 in 0.751into 0.875 іп 1.05in Open #11 PopAvdel 3ZJY9 250 0.250 in 0.063 into 0.125 in 0.25in Open #30 Pop Avdel 3ZJT4 500 
0.356 in to 0.394 in 0.751 in to 0.875 іп 1.075in Open #11 — 32MJ90 250 0.238 in to 0.262 in 0.063 іп to 0.125 in 0.275 in Open #30 — 32MK60 500 
0.375 in 0.876 into 1.000 in 1.175 іп Open #11 Pop Ауе! 3ZJZ1 250 : А 0.063 іп їо 0.125 іп 0.275 іп Open #30 — 32ML14 500 
0.356 іп to 0.394 in 0.876 into 1.000 in 1.2in — Open #11 — 32MJ91 250 0.224 into 0.252 in 0.063 into 0.125 іп 0.36 in Closed #30 — 32MM93 500 
0.500 in 0.063 into 0.250 in 0.475 in Open F PopAvdel 3ZKE1 100 0.238 in to 0.262 in 0-126 in to 0.187 in 0.337 in Open #30 -- 32MK61 500 
0.475 into 0.525 іп 0.188 іп їо 0.250 in 0.5in Open Е — 32MJ92 100 T 0.126 into 0.187 in 0.337 in Open 230 -- 32ML15 500 
0.500 in 0.251into 0.375 in 0.6in Open F PopAvdel 3ZKE4 100 0.224 in to 0.252 in 0.126 in to 0.187 іп 0.422 іп Closed #30 — . 32MM94 500 
0.475 in to 0.525 in 0-313 into 0.375 in 0.625 in Open Е — 32MJ93 100 0.238 in to 0.262 in 0.126 into 0.315 in 0.449 in Open 730 -- 32ММ63 500 
й i 0.376 іп їо 0.500 in 0.75in Open Е = 32MJ94 100 0.250 in 0.188 into 0.250 in. 0.375 in Open #30 Pop Avdel 3ZJU9 500 
'A in 0.500 in 0.376 into 0.500 in 0.725 in Open Е Pop Avdel 3ZKE7 100 Vs in 0.238 in to 0.262 in 0.188 into 0.250 in 0.4 in Open #30 = 32MK62 500 
Е 0.501 іп їо 0.625 іп 0.85in Open Е PopAvdel 3ZKD5 100 ` Г 0.188 into 0.250 in 0.4in — Open #30 — 32М116 500 
0.475 іп to 0.525 іп 0.501 into 0.625 іп 0.875in Open Е — 32MJ95 100 0.224 іп to 0.252 in 0.188 in to 0.250 іп 0.485 іп Closed #30 — 32MM95 500 
0.500 in 0.626 into 0.750 in 0.975 in Open Е Pop Ауе 3ZKD7 100 0.220 in 0.188 into 0.250 in. 0.375 in Open #30 Pop Avdel 3ZKG3 500 
0.475 in to 0.525 in 0.626 іп їо 0.750іп 1.0in Open Е — 32MJ96 100 0.238 in to 0.262 in 0.251 in to 0.312 іп 0.462 in Open #30 = 32MK63 500 
i Ы 0.751 into 0.875іп 1.125in Open Е = 32MJ97 100 7 > 0.251 іп to 0.312 іп 0.462in Open #30 — 32ML17 500 
Large Flange 0.224 іп to 0.252 in 0.251 into 0.312 іп 0.547 іп Closed #30 — 32ММ96 500 
0.360 in їо 0.390 in 0.063 in to 0.125 іп 0.275 in Open #30 = 32MJ98 500 0.238 in to 0.262 in 0.313 into 0.375 іп 0.525 in Open #30 = 32MK64 500 
0.375 in 0.100 into 0.187 іп 0.313 in Open #30 Pop Avdel 3ZJR6 500 : i 0.313 in їо 0.375 іп 0.525 in Open #30 = 32ML18 500 
0.250 in 0.126 into 0.187 іп 0.313 in Open #30 Pop Avdel 3ZJU1 500 0.250 in 0.313 to 0.375 in — 0.5in — Open #30 Pop Avdel 3ZKH8 500 
0.360 іп to 0.390 in 0.126 іп to 0.187 іп 0.337 in Open #30 — 32MJ99 500 ` 0.376 in to 0.500 in_0.625in Open #30 Pop Avdel 3ZKJ1 500 
| 0.375 in 0.157 into 0.312 in 0.453 in Open #30 Pop Avdel 37/18 500 0.238 in to 0.262 in 0.376 into 0.500 in 0.65 in Open #30 = 32ML19 500 
Жіп : 0.188 into 0.250 in 0.375 in Open #30 Pop Avdel 3ZJU7 500 iM x 0.501 in to 0.625 in 0.775 in Open #30 -- 32MK66 500 
0.360 in to 0.390 in 0-198 into 0.250 in 0.4 in Open #30 -- 32МК01 500 Vie in 0.375 in 0.626 into 0.750 in 0.925 in Open #11 Pop Avdel 3ZJY7 250 
` : 0.313 іп їо 0.375 in 0.525 in Open 730 -- 32МК02 500 0.530 in 0.080 into 0.375 in 0.556in Open 6 — 32MR67 100 
0.250 in 0.31310 0.375 in — 0.5in ^ Open #30 PopAvdel 3ZJV7 500 0.475 in to 0.525 in 0-198 into 0.250 in O5in — Open Е — 32МК84 100 
і 0.313t00.375 in — 0.5in Open #30 Pop Avde! 3ZJV9 500 : T 0.188 іп їо 0.250іл 05in Ора Е -- 32ML37 100 
0.360 іп to 0.390 іп 0.376 іп їо 0.500 in 0.65іп Open #30 — 32МК03 500 0.500 іп 0.251 іп їо 0.375іп 0.6in Open F PopAvdel 3ZKE5 100 
0.188 into 0.250 in 0.425in Open #20 -- 32MK06 500 Y4 in 0.475 іп to 0.525 in 0.313 into 0.375 in 0.625 in Open Е —  32ML38 100 
542 in 0.448 іп to 0.488 in 0.313 into 0.375 іп 0.55 in Open 720 -- 32МК07 500 0.530 in 0.350 їп їо 0.625 in 0.806in Open б — S2MR68 100 
0.376 into 0.500 in 0.675in Open 720 — 32МК08 500 0.475 in to 0.525 in 0-901 into 0.625 іп 0.875in Open Е — 32ML40 100 
0.375 in 0.063 іп їо 0.125 in 0.3in Open #11 Pop Avdel 3ZKA2 250 à 0.626 іп їо 0.7501п 1.0in Open F — 382М141 100 
0.625 in 0.063 into 0.250 in 0.425 in Open #11 Pop Avdel 3ZJZ6 250 0.500 in 0.876 into 1.000 in 1.225 in Open Е Pop Ауе 3ZKL8 100 
: 0.126 into 0.250 іп 0.425 in Open #11 Pop Avdel 3ZKA7 250 
0.600 іп to 0.650 in 0.188 into 0.250 in. 0.45 in Open #11 — 32MK 250 
0.625 in 0.251 in to 0.375 іп 0.55 in Open #11 Pop Avdel 3ZKC3 250 
0.251 into 0.500 іп 0.716 in Open #11 Pop Avdel 3ZKC1 250 
; in 0.313 in to 0.375 іп 0.575 in pen #11 = 32MK12 250 
ype n 0600 1110 0.69011 0:376 into 0.500in Qin Open #11 — 32МКІЗ 250 
0.625 in 0.376 іп to 0.500 in 0.675 in Open #11 Pop Avdel 3ZKC9 250 
а 0.501 in to 0.625 in 0.8in Open #11 PopAvdel 3ZJY2 250 
0.600 іп to 0.650 in 0.501 into 0.625 іп 0.825 in Open #11 = 32MK14 250 
0.625 in 0.626 іп to 0.750 in 0.925 in Open #11 Pop Avdel 3ZJY6 250 
; in 0.626 into 0.750 іп 0.95 in pen £11 = 32MK15 250 
0.600 іп to 0.650 in 0:751 in to 0.875 in 1075in Open #1 -- 32MK16 250 
0.375 in 0.876 into 1.000 іп 1.175 in Open #11 Pop Avdel 3ZJZ2 250 
0.600 in to 0.650 in 0.876 into 1.000 in  1.2in Open #11 = 32MK17 250 


110 Copper 
Domed 
Yin 0.220 in 0.063 into 0.125 in 0.25in Open #30 Pop Avdel 37К60 500 
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| FASTENERS 
A E Rivet Backup Washers & Rivet Tools 


CAD 


POP Ж Avdel 
Blind Rivet Backup Washers 


Provide extra support when fastening soft materials, and compensate for over- 
size holes where access to both sides of the work is possible. 


Inside Item Pkg. 
. Dia. Dutside Dia. Brand No. _Oty. 
Round 
Steel 250 
ж ж Pop Avdel 500. 
Ж E 500 
yw — ¥ Pop Avdel 500 
И i ж - 500 
ЕДІ A = 100 
Aluminum = E 
y ж 500 
d E = 500 
9” he" = 500 
Ve Ww = 500 
E ж Pop Avdel 500 
_ ЙІ үйі 2 — 100 
Square 
Steel | _ — 
a2! VA = 
ЕЛІ (д = 
o Me Я - 


[мл v LIION POWERPACK ] 


Battery-Powered Rivet Tool 


Lightweight, ergonomic tool sets rivets of all materials where compressed air is 
not available, indoors or out. No need for an air hose. 14.4V lithium-ion battery 

charges in less than 1 hr. with included charger. Attached collector bottle keeps 
spent mandrels until ready for disposal. 


S - Application 5 

Battery Powered0 | — — Г са шы e 
Sets 982, 76, 982, Vs rivets 26W548 ы ы 

Accessories 

. Clamping Jaws, Forged Steel 26W555 Pneumatic Rivet Guns 
Nosepiece, Steel, % in 26М/551 Blind Rivet Tool Item 
Nosepiece, Steel, Ув in 26W552 Dia. (іп) Stroke Length Wt. Pulling Force Мі. Model No No. 
Nosepiece, Steel, % in 26W553 5$ in 1.75 Ib 3,500 Ibf AK-175A 6NCX3 
Nosepiece, Steel, %c in 26W554 И s in 5.75 Ib 5,290 Ibf 2025 6NCX2 
Battery, 1.5//hr. 26W549 " 3i in 5.1 Ib 3,889 Ibf 202 МСМ 
Battery, 3.0Ah 26М/550 ‘Ain 6.0 Ib. 3,993 Ibf 2024 6NCX1 
Battery Charger, 240V AC 26W556 % 76 in 12.3 Ib 9,986 Ibf 256 6NCXO 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


FASTENERS 
Rivet Nuts 


Rivet Nuts 
а. Once installed, nuts provide permanent, captive threads that won't loosen when vibrated, 
ES or rotate when attached to the mating material. Large-flanged head allows increased 
Flanged Flush Knurled Flanged push-out strength and extends above the material to provide built-in spacer. 
Flange Body Item Pkg. Flange Body Item Pkg. 
Nut Type Grip Range Dia. Dia. Drill Size Material No. Qty. Nut Type Grip Range Dia. Dia. Drill Size Material No. Qty. 
БОЛИНГЕН БЕН Floating 9 997 іп to.0.150 in 0.685іп 0.53in "іп Steel Clear Trivalent 32FX27 10 
Flanged 0.010 into 0.075 in 0.325 in 0.189 in #12 Steel Zinc SNNK3_100 Thread ^ : : ` 
ged -0:010 in to 0.075 in 0.325 in 0.189 in #12 Aluminum Plain 5NNK4 100 Flush 0-030 into 0.165 in. 0.475 in 0.374 in Hin Steel Zinc SNNJT 40 
Flush —0-020 in to 0.080 in 0.295 in 0. 249 in TA in Steel Zinc 5NNH9 50 0.030 into 0.165 іп 0.415 іп 0.374 in 36 in Aluminum Plain 5ММІ0 50 
0.020 іп to 0.080 in 0.295 in 0.249 in Vain Aluminum Plain 5NNH8 100 0.020 in to 0.085 in 0.452in 0.296in ^ !9& in Steel Clear Trivalent 32FX14 25 
Hex -0.020into0.080in 0.375in 0.249in TA in Steel Zinc Yellow 32FY36 100 нех —0:085 into 0.445 іп 0.452 in 0.296іп %ain__Steel Clear Trivalent 32FX15 10 
0.080 іп to 0.130 in 0.375 in 0.249 in Vain Steel Zinc Yellow 32FY37 50 0.027 in to 0.165 in 0.51іп 0.374 in Hin Steel Zinc Yellow 32FY44 50 
0.020into0.080in 0.392in 0.264in шіп Steel Zinc 5NNLT 100 0.165 into 0.260 in 0.51 in 0.374 in 36 in Steel Zinc Yellow 32ҒҮ45 40 
0.020 into 0.080 in 0.392in 0.264in ^ іп Aluminum Plain 5NNL7_ 100 0.165 into 0.260 in 0.492 in 0.39 in 2%4 in Steel Zinc SNNP3 40 
Knurled 0.080 їп їо 0.130 in 0.392in 0.264in іп Aluminum Plain ӘММВЗ 50 Knurled 0:027 into 0.165 in 05іп — 0.39 in 2%a in Steel Zinc 5NNR9 50 
Flanged 0.080 into 0.130 in 0.392in 0.264in біп Steel Zinc 5NNP6 50 Flanged 0.027into0.165in  0.5in 0.39іп 2%4 in Aluminum Plain — SNNR7 50 
0.020 into 0.080 in 0.31 in 0.265 in H Steel Zinc Yellow 32ҒҮ50 100 ged “0.027 in to 0.165in 0.455 in 0.39 in 2%4 in Steel Zinc Yellow 32ҒҮ58 50 
0.080 іп to 0.130 in 0.31 in 0.265 in H Steel Zinc Yellow 32FY51 50 0.165 into 0.260 in 0.455 in 0.39 in 2% in Steel Zinc Yellow 32FY59 40 
Swaged 0.030 іп їо 1.00іп —0.24in 0.2185 in %2 in to #1 Steel Clear Cadmium 32FY64 100 Slotted 0.020 іп їо 0.280 in 0.645іп 0.382in 2% іп Steel Zinc Yellow 32FX33_ 10 
8-32 Thread Size Body 0.280 into 0.50 in 0.645 іп 0.382in 7У4іп Steel Zinc Yellow 32ҒХ84 25 
0.010 into 0.075 іп 0.357 іп 0.221 in #2 Steel Zinc 5NNK5 100 Swaged 0.030into1.00in ^ 0.4in 0.3745 in % to ?v& in Steel Clear Cadmium 32FY68 50 
Flanged —0:010 in to 0.075 in 0.357 in 0.221 in #2 Aluminum Plain 5ММК6 100 9-18 Thread Size j 2 ; 
ged 70.075 into 0.120 in. 0.357 in. 0.221 in #2 Aluminum Plain 5NNH1 50 0.118 in to 0.197 іп 0.665 in 0.413 in Z Steel Zinc SNNKO 25 
0.075 into 0.120 in 0.357 in 0.221 іп #2 Steel Zinc 5NNG7 50 Flanged 0.030 іп їо 0.125 in 0.665 in 0.413 in Z Steel Zinc 5NNF8 25 
Floating 0.020 in to 0.100 in 0.555 іп 0.431 in Asin Steel Clear Trivalent 32FX20 5 0.030 into 0.125 іп 0.665 іп 0.413 in Z Aluminum Plain 5NNGO 25 
hread 0.027 into0.130in 0.5іп__0.39іп ^ ?v&in Steel Clear Trivalent 32FX25 10 Flush —0-030in to 0.765 in 0.56 in 0.499 in Yin Steel Zinc БММКІ 25 
Flush 0.020 into 0.080 in 0.295 in 0.249 in Ya in Aluminum Plain 5NNK7 100 0.030 in to 0.165 in 0.56in 0.499 in win Aluminum Plain 5NNJ9 25 
0.019 into 0.079 in 0.287 in 0.249 in Vain Steel Zinc SNNJO 50 0.030 іп to 0.105 in 0.577 in. 0.368 in U Steel Clear Trivalent 32FX16 10 
Hex -0420into0.080in 0.375іп 0.249in Vain Steel Zinc Yellow 32FY38 100 0.105 into 0.175 іп 0.577 in 0.368 in U Steel Clear Trivalent 32FX17 10 
0.080 іп to 0.130 in 0.375 in 0.249 in TA in Steel Zinc Yellow 92ҒҮ32 50 Hex 0.175 into 0.245 іп 0.577 in. 0.368 in U Steel Clear Trivalent 32FX18 10 
0.020 into 0.080 in 0.392in 0.264in іп Steel Zinc 5NNL2 100 0.027 into 0.150 in 0.655 іп 0.499 in Yin Steel Zinc Yellow 32FY46_ 25 
0.020 їп to 0.080 in 0.392 in 0.264 in "іп Aluminum Plain 5ММЕ8 100 0.150 into 0.312 in 0.655 in 0.499 in Vin Steel Zinc Yellow 32FY47 25 
Knurled 0.080 їп їо 0.130 in 0.392in 0.264in “Тиіп Steel Zinc 5NNP7 50 0.027 into 0.150 in 0.685 in — 0.53 in Тә in Aluminum Plain 5ММР0 25 
Flanged 0.080 into 0.130 in 0.392in 0.264in біп Aluminum Plain 5NNR4 50 0.150 into 0.312 in. 0.685 in 0.53 in Т? in Aluminum Plain 5NNP1 25 
0.020 into 0.080 in  0.31in 0.265 in H Steel Zinc Yellow 32ҒҮ52 100 Knurled 0.027 into 0.150 in. 0.685 in 0.53 in Тр in Steel Zinc SNNN4 25 
0.080 into 0.130 in 0.37 in 0.265 іп H Steel Zinc Yellow 32FY53 50 Flanged 0.150 into 0.312 in 0.685 in 0.53 in Тр in Steel Zinc 5NNN5 25 
Swaged 0.030 in to 1.00 in 0.269 іп 0.2495 in ў to 1764 in Steel Clear Cadmium 32FY65 100 .027 into 0.150 in 0.595 in 0.53in 17» in Steel Zinc Yellow 32FY60 25 
10-24 Thread Size —— - БЕГЛ — 5 J 0.150 in to 0.312 in 0.595 in 0.53in іп Steel Zinc Yellow 32FY61_ 25 
.079 in to 0.130 in 0.406іп 0.25 іп ^ in eel Zinc ofie 1 1 n 151 қ 
ТРИК 0010inio0080in 0408in 025in Trin Steel Zinc SNNF5 100 ойу 0.020їп1ї00.280їп 0.77in 0.495 іп Vo in Steel Zinc Yellow 32FX37 5 
984-0040 in to 0.080 in 0.406 in 0.25 in Yin Aluminum Plain 5NNJ2_ 100 580. 0.030 into 1.00їп 0.528 іп 0.4995 іп 12 їо 3364 in Steel Clear Cadmium 32FY69 25 
"um 0.080 into 0.130 in 0.406 in 0.25 in TA in Aluminum Plain ^ SNNJ3 50 36-16 Thread Size ——— - БЕГЛ ЕМНЕ?) 
oating ч Р 1 Р 1 a into0.200in 0.781in 0.49 in h in eel Zinc 
hread 0.020 into 0.100 in 0.555 in 0.431 іп TAs in Steel Clear Trivalent 32FX21 5 NA 0:030into0115in 0781in 024910 Bin Steel Zinc SNNF9 25 
Flush 2020 into 0.130 in 0.32 in  028in 35 in Steel Zinc 5ММН5 50 ged “0030 into 0.115іп 0.781іп 0.49in Yin Aluminum Plain 5ММ62 25 
0.020 іп to 0.130 in 1 0.32in —0.28in % in Aluminum Plain 5ММН4 100 0.115 іп їо 0.200 in 0.787 in 0.49 in Yin Aluminum Plain — SNNJ6 20 
0.010 into 0.085 in 0.359in 0.223 in #2 Steel Clear Trivalent 32FX10 25 Flush —0-030in to 0.165 in 0.56іп 0.499 in Yin Steel Zinc SNNK8 20 
Hex -0.085 in to 0.135 in__0.359 in 0.223 in #2 Steel Clear Trivalent_32FX11_ 25 0.030 іп to 0.165іп 0.56in 0.49911 Yin Aluminum Plain 5ММ05 25 
0.020 into 0.130 in 0.39 in —0.28 in % in Steel Zinc Yellow 32FY40 100 0.104 into 0.239 in 0.671 in 0.437 in Asin Steel Clear Trivalent 32FX19 10 
0.130 into 0.225 in 0.39in 0.28 in 35» in Steel Zinc Yellow 32FY41 50 Hex 0.027 іп їо 0.150 in 0.655 in 0.499 in win Steel Zinc Yellow 32ҒҮ48 25 
0.079 in to 0.30 in 0.413 in 0.295in "іп Steel Zinc 5NNL3 100 0.150 into 0.312 in 0.655 іп 0.499 in Vin Steel Zinc Yellow 32FY49 20 
0.020 in to 0.130 in 0.417іп 0.295in іп Aluminum Plain 5NNL9 100 0.027 in to 0.150 in 0.685 in 0.53 in Тр in Aluminum Plain ^ 5NNP2 25 
Knurled 0.130 іп to 0.225 in 0.417 in 0.295 in  — "іп Steel Zinc 5NNP8 50 0.150 into 0.312 in 0.685 in 30.53 in Wein Steel Zinc SNNNT 20 
Flanged 0.130 into 0.225 in 0.417in 0.295in 1%ain Aluminum Plain 5NNR5 50 Knurled 0.150 into 0.312 in 0.685 in 0.53 in 17 in Aluminum — 5МММ3 20 
0.020 іп to 0.130 in 0.34in 0.296 in i96 in Steel Zinc Yellow 32ҒҮ54 100 Flanged 0.027 into 0.150 in 0.685 in 0.53 in T2 in Steel Zinc 5NNN6 25 
0.130 in to 0.225 in 0.34 in 0.296 in ^ 96 in Steel Zinc Yellow 32FY55 50 0.027 in to 0.150 in 0.595 in 0.53 in Тр in Steel Zinc Yellow 32FY62 25 
Swaged 0.030 into 1.00 in 0.306 in 0.2805 in 9» to '%a in Steel Clear Cadmium 32FY66 100 0.150 in to 0.312 іп 0.595 in 0.53 in Тр in Steel Zinc Yellow 32FY63 20 
10-32 Thread Size Swaged 0.030 іп їо 1.00 in 0.588 in 0.5615 in Ўв to 3% in Steel Clear Cadmium 32FY70 25 
0.079 into 0.130 in 0.406 in 20.25 in Vain Steel Zinc SNNG9 50 M4x0.70 Thread Size Е . 
Flanged 0.010 into 0.080 in 0.406 in 0.25 in TA in Steel Zinc 5NNJ4 100 Floating 0.50 into 2.50in 14.1 mm 10.95 in sin Steel Clear Trivalent 32FX23 5 
ged -0080 into 0.130 in 0.406 in 0.25 in TA in Aluminum Plain ӘММН2 50 hread 0.70 into 3.30in 127 mm 9.91 in X Steel Clear Trivalent 32FX28 10 
0.010 into 0.080 in 0.406 in 0.25 in Yin Aluminum Plain 5NNF6 100 Flush 0.019 into 0.079 in 0.287 in 0.249 in Vain Steel Zinc 5NNJ7 50 
Floating 0.020 into 0.100 in 0.555 in 0.431 in Asin Steel Clear Trivalent 32FX22 5 Knurled 0.019 іп їо 0.079 in 0.39in — 0.26 in Та in Steel Zinc 5NNL5 100 
Thread 0.027into0.150in 0.5іп —0.39in ?y& in ^ Steel Clear Trivalent 32FX26 25 Flanged 0.080 into 0.130 in 0.392 in 0.264in %4 in Steel Zinc 5NNRÜ 50 
Flush 0.020 into 0.130 in 0.32in —0.28 in 35» in Steel Zinc 5NNH7 50 M5x0.80 Thread Size 
0.020 into 0.130 in 0.32іп 0.28іп во in Aluminum Plain 5NNH6 100 Floating 0.50 into 2.50in — 14.1 mm 10.95 in “Asin Steel Clear Trivalent 32FX24 5 
0.010 in to 0.085 in 0.359 in 0.223 in #2 Steel Clear Trivalent 32FX12 25 hread — 0.70into 3.30in 12.7 mm 9.91 in X Steel Clear Trivalent 32FX29 10 
Hex 0:085 in to 0.135 in 0.359 in 0.223 in #2 Steel Clear Trivalent 32FX13 25 Flush 0.020 in to 0.130 in 0.315 in 0.28 in % in Steel Zinc 5NNJ8 50 
0.020 into 0.130 in 0.39in —0.28 in 3o in Steel Zinc Yellow  S2FY42 100 Knurled 0.019 іп їо 0.130 in 0.413 in 0.29 in 1964 in Steel Zinc 5ММІ6 100 
0.130 into 0.225 in 0.39in 0.28іп во in Steel Zinc Yellow 32FY43 50 Flanged 0.130 in to 0.225 in 0.417 in 0.295 in 1964 in Steel Zinc 5NNR1 50 
0430 іп 10 1223 in 0417 in 0.285 іп i in A uinum Plain MS i5 Mero Thread Size 
.020 into 0.130 in 0.413 in 0.295 in a in eel Zinc oating А ' n rm ; 
Knurled 0.130 into 0.225 in 0.417 in 0.205in "es in Steel Zinc 5NNP9 50 hread 0. 0into3.80im 17.4mm 13.46in "Жіп — Steel Clear Trivalent 32FX30. 10 
Flanged 0.020into0.130in 0.417in 0.295in іп Aluminum Plain 5МММ0 100 Flush 0.030 іп їо 0.165 in 0.413 in 0.374 in 36 in Steel Zinc 5NNK2 40 
0.020 in to 0.130 in 0.34in 0.296 in Жіп Steel Zinc Yellow 32ҒҮ56 100 Knurled 0.027 іп їо 0.165 in — 0.5in — 0.39 in 2564 in Steel Zinc 5NNR2 50 
0.130 in to 0.225 in 0.34 in 0.296in "іп Steel Zinc Yellow 32FY57 50 Flanged —0:02/ into 0.165 in  O.5in ^ 0.39in 2%4 in Aluminum Plain 5NNR8 50 
Slotted 0.020 in to 2175 51 in UE 1 ЕШ?) fing Yellow SOS Т0 А ged -0165 in to 0.260 in БШ 0.39 in 2% in Steel Zinc SNNP4 40 
Body 0.175 into 0.320 in 0.51 in 0.329 in teel Zinc Yellow otted $ А 
Swaged 0.030 in to 1.00 in 0.306 in 0.2805 in %42 to 19%: in Steel Clear Cadmium 32FY67 100 Body 0-50 7107.10 тт mm 97mm X Steel Zinc Yellow 32FX35 10 
7-20 Thread Size M8x1.25 Thread Size 
0.140 into 0.200 in 0.475 in 0.332 in Q Steel Zinc 5NNG4 40 Flush 0.040 into 0.200 in 0.56 in 0.499 in Vin Steel Zinc 5NNK9 25 
0.079 into 0.138 in 0.475 in. 0.332 in Q Aluminum Plain 5NNG5 40 Knurled 0.027 into 0.150 in 0.685 in 0.53 in Тә in Steel Zinc 5NNN7 25 
0020 in to 0.080 in DAS in 03221 2 5188] Zinc SNNHO 50 Flange 0.150 in to 0.312 in 0.685 in 0.53 in Тр ІП Steel Zinc SNNN8 25 
Flanged 0.079 into 0.138 in 0.475 in 0.332 in eel Zinc 5 otted 19.65 Yi " 
0.020 in to 0.080 in. 0.475 in. 0.332 in 0 Aluminum Plain 5NNH3 50 Body 0.90 77107.10 тт mm 1257mm Yin Steel Zinc Yellow 32FX36 5 
0.140 into 0.200 in 0.475 in. 0.332 іп Q Aluminum Plain 5ММ06 40 M10x1.50 Thread Size 
0.165 іп to 0.260іі 0.5in 0.39іп 2564 in Aluminum Plain 5NNP5 40 Knurled 0.150 іп їо 0.312 in 0.685 in 0.53 in Тә in Steel Zinc 5NNN2 20 
Flanged 0.027 іп їо 0.150 in 0.685 in 0.53 іп 175» in Steel Zinc 5NNNO 25 
Rivet Nut Tools—Pneumatic and Manual 
Note: Additional head sets are Item 
available at Grainger.com®. Item Description No. 
Description No. Hand Tool M4 Size 32FY28 
Item Rivet Nut Hand Tools Hand Tool M5 Size 32FY29 
Description No. DLHT-I Heavy Duty Inch Tool 32FX97 Hand Tool M5 Size 32FY34 
Hydro-Pneumatic Flex-5 Tools DLHT-M Heavy Duty Metric Tool — 32FX98 Hand Tool M6 Size 32FY35 
FLEX-5P 32FX38 DRHT-I Ratchet Style Inch Tool 32ҒХ09 Hand Tool M10 Size 32FY26 
FLEX-5S кен S2FX39 ^ DRHT-M Ratchet Style Metric Tool 32ЕХ95 Hand Tool 10-32 Size 32FY20 
Rivet Nut Pneumatic Spin Tool Hand Tool 6-32 Size 32ҒҮ21 Hand Tool 7-20 Size 32FY23 
DLHT 556-801 Pistol Style Series 32FX73 Напа Tool 8-32 Size 32FY22 7 Hand Tool 46-18 Size 32FY24 
Қ Неауу 556-802 Pistol Style Series 32FX74 Hand Tool 10-32 Size 32FY32 Hand Tool %-16 Size 32FY25 
SSG Pistol Duty 550-803 Pistol Style Series 32FX7b Hand Tool /4-20 Size 32FY33 Hand Tool M6 Size 32FY30 
Style Series Tool SSG-808 Pistol Style Series 32FX76 Hand Tool M3 Size 32ҒҮ27 Hand Tool M8 Size 32FY31 
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FASTENERS 
Thread Inserts 


Helical Wire Thread Insert 
Converts threads, repairs 
stripped threads, or creates 
long-lasting threads in 


Threaded Inserts Information 


Knife Thread Insert 
Provides sturdy machine 
threads in hardwood 


Hex Drive Thread Insert 
Provides sturdy 
machine threads 

in soft woods 


multiple materials 


Key Locking Thread Insert 
Use to convert or repair 
threads with a positive 
mechanical lock that 
prevents spinning 


Press Insert 
Provides sturdy 
machine threads in 
plastic materials 


Self-Locking Thread Insert 
A locking adhesive 

on the external 

threads locks the 

insert in to place 


No. of Item 
Type Material Pieces Includes Brand Мо. 
Thread Repair Kit 
10) Each: M8x1.25, M10x1.5, (8) Each: M12x1.75, ы. 
33 (5 Each: М16х2.0, Molded Plastic Case E-Z Lok 42Е92 
10) Each: 10-24, 4-20, 76-18, 98-16, , 
46 (6) Each: 12, Molded Plastic Case Е-2 Lok: 42E84 
18-8 10) Each: 10-32, 14'-28, 76-24, 38-24, Т 
Heavy Stainless 46 6) Each: %'-20, Molded Plastic Case БЕЛОК. 42587 
Steel 50 10) Each: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, E-Z Lok 4ZE90 
M6x1.0, M8x1.25, Molded Plastic Case 
10) Each: (34'-16) M6x1, (7-13) М8х1.25, 
— o2) MIS. 9 m (%4"-10) E-Z Lok 4ZE95 
х1.75, Molded Plastic Case Pas 
222075 Ее К 
х0.562, 6 Each Ив'-14х0.656, 72"-13х0.750, i-Cojl " ES 
зод 2, 96-11x0.838, and 6 Each of High Speed Heli-Coil 40705 HeliCoil 
Free Stainless Steel Taps, Drills and installation tools. 
Running Steel MA ead т eta ДЕ ï 
^6'-24x0.469 in, %`-24х0.562 in, ach: "- 
60 (200 п, 12010750 п, fign ної aczos Thread Repair m 
peed Steel Taps, Drills Installation Tools H 
gp (7) Each: 96-11, 17-10, (6) Each: 77-13, езі ШЕ Assortment Kits 
2) Each: 1"-8, Molded Plastic Case Е 
22 7) Each: 56"-18, 34-16, (6) Each: 12"-20, E-Z Lok 4ZE88 ., No. of Item 
2) Each: 1"-14, Molded Plastic Case B Type — Material Pieces Includes Brand Мо. 
33 (10) Each: М8х1.25, М10х1.5, (8) Each: M12X1.75, E 7 Lok 4ZE91 Helical Thread Repair Assortment Е 3 
5) Each: M16x2.0, Molded Plastic Case i nserts (36) Each: #10, М in, % іп, (18) 
46 10) Each: 10-24, 14-20, 54e -18, 36 -16, EZ AZE83 = Each: % іп, "Ac іп, ^ in, (1) Each: Tap, —  5WU72 
6) Each: %"-13, Molded Plastic Case REED nstallation Tool, Drill, Molded Plastic Case 
Heavy Carbon 46 10) Each: 10-32, //-28, 26-24, 6-24, E-Z Lok 4ZE86 18-8 Inserts (36) Each: Y% in, s in, (18) Each: % 
Wall Steel 6) Each: %'-20, Molded Plastic Case Lo Tanged Stainless — іп, “sin, ^ іп, (6) Each: % in, (1) Each: Tap, —  5Wwu70 
10) (10-24) M10-1.5, (10) (14-20) M12-1.75, Steel nstallation Tool, Drill, Molded Plastic Case 
46 (10) (54-18) M12"-1.75, (10) (26-16) M16-2.0, E-Z Lok 4ZE93 nserts (36) Each: M5x0.8mm, M6xtmm, 
6) (/2-13) M16-2.0, Molded Plastic Case = M8x1.25mm, (18) Each: M10x1.5mm, (1) Each: — 5WU74 
10) Each: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, ap, Installation Tool, Drill, Molded Plastic Case 
50 |610, М8х1.25, Molded Plastic Case ELOK acces nserts (25) Each: 74-20, 46-18, 36-16, 
10) Each: (95-16) M6x1, (77-13) М8х1.25, 95 10) Each: 46-14, %"-13, (1) Each: HSS — 500Ү1 
-- (846"-12) M10x1.5, (6) Each: (34"-10) E-Z Lok 4ZE94 aps, Drill Bits, Installation Tools 
M12x1.75, Molded Plastic Case Free 304 nserts (25) Each: 14'-28, 26-24, %-24, 
Helical Total Range Kit UNC and UNF Running, Stainless 95 10) Each: “c'-20, %"-20, (1) Each: HSS — 500Ү2 
Standard stainless nserts (12) ea UNF, UNC 1⁄4, (10) ea UNC, UNF —  30PH37 Tanged Steel aps, Drill Bits, Installation Tools 
Lockable Steel 4 96,3, (6) ea UNC, UNF 7⁄6, V^. (4) ea UNC, 30PH38 nserts (25) Each: M5x0.8, M6x1.0, М8х1.25, 
ockable Stee UNF 56, 34, 74, Four Drawer Metal Cabinet к= 110 — M10x1.5, (10) Each: M12x1.75, (1) Each: — БҮЗ 
Helical Total Range E All Metric HSS Taps, Drill Bits, Installation Tools 
Standard nserts (12) ea M5, M6, (10) ea Мёх1, — 30PH39 Helical Range Kit UNC, ME and Metric 
Stainless M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5 (6) ea Standard nserts (12) ea UNF, UNC %, (10) ea UNC, UNF %6, — 80РН35 
Steel 4 М11х1, M12x1.5, M12x1.75, (5) ea M14x2, —  30PHAD Stainless 36, (6) ea UNC, UNF 74s, 1^, (12) ea M5, M6, (10) ға 
Lockable Stee М14Х1:5, M16x2, M16x1.5, M18x2.5, Lockable Steel 4 — Maxt, М8х1.25, М10х1.25, M10x1.5 (6) ea M11x1, — ЗОРНЗ6 
M18x1.5, Four Drawer Metal Cabinet M12x1.5, M12x1.75, Four Drawer Metal Cabinet 
Thread Repair Kits, Tools, and Refills 
Repair tools adjust to fit all thread types and multiple sizes. 
Item 
Size Includes No. 
Repair Kit 
External 55? in to 1 Y^ in Nes1A, Nes2 GURT1 
External % in to 6 in Nes1A, Nes2, Nes3 GURPO 
Internal 94e in to 1246 in Nes21, Nes22, Nes23 6URN4 
Internal 54e in to 1 1⁄4 in Nes21, Nes22, Nes23, Nes24 6URNS 
Internal % in to 2 % in , Nes25 GURN9 
External 95» in to % in, Internal 376 in to % in Nes1A, Nes?1, Nes22 GURN6 
External 95? in EAD Internal 576 in to 1376 in NestA, Nes21, Nes22, Nes23 6URN7 
External % in to 1 7 in, Internal “в in to 1% in Nes1A, Nes2, Nes21, Nes22, Nes23, Nes24 6URN8 
Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Description Model No. 
Repair Tool Accessories 
External 552 in to % in NES06040  6URN2 Keyway Skip Accessory Tool 
External 52 in to $4 in NES1A БИВТ2 For Use With Large External МЕЅ03101 6URR2 
External йө in to 1% in NES2 6URT3 Thread Repair Tool GURT4 
External 1% in to Bin NESS SUR See net semen Baie d Repair Tool GURT3 NESRK2 — 6URT6 
Internal “6 in to 74e in NES21 6URP2 or Use With External Inread Repair 100 
Internal % in to 96 in NES22 6URP4 For Use With External Thread Repair Tool GURT4 NESRK3 — 6URT7 
Internal ўе in to 1/6 in NES23 6URP6 For Use With Thread Repair Tool 6URN2 NES060406 6URN3 
LI T3 For Use With Internal Thread Repair Tool GURP6 МЕ5ҢК23 бИНН5 
Internal% into Tn МЕ  6URP8 -Fór Use With Internal Thread Repair Tool GURP8 — NESRK24 — SURRG 
Internal 114 in to 276 in NES25 — BSURRO For Use With Internal Thread Repair Too! SUAS NESRKOT 6URRG вивт1 
Internal 174 in to 254 in NES26 — БИЕНІ Or "Se With interna. read нерат 100 
Internal 2% to 3%e іп МЕ527 386905 
Internal 374 to 3% in NES28 380906 
Internal 3% to 4% in NES29 380907 
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FASTENERS 


Thread Inserts 


Prewinder Type Il Thread Insert Tools 


Used for inserts up to 1⁄2" diameter or 
M12 for metric. For small production 
runs. Removable handle allows hex 
shank to adjust. Use with screw gun. 
Install free-running and screw-locking 


helical inserts. 


3HLW2 


Brand 


Type AM 
10-32 Heli-Coil 
14-08 Heli-Coil 
Ye -24 Heli-Coil 
38-24 Heli-Coil 
7Ae-20 Heli-Coil 
17-20 Heli-Coil 
%6-18 Heli-Coil 
31-16 Heli-Coil 
M4x0.7  Heli-Coil 
M5x0.8  Heli-Coil 
M6 x 1 Heli-Coil 


30PE79 


IC 


HeliCoil 
Thread 


Item 
No. 


4ЕҮЕ5 
4EYES 
4EYF4 
4EYFA 
4EYF9 
4EYE1 
4EYG3 
4EYE8 
4EYD4 
ДЕҮр5 
4EYD6 


Repair Kits 


= 304 Stainless steel 


Contain inserts, high-speed 
screw thread insert (STI) plug 


tap, and installation 


tool. 
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Type І Mandrel 


Туре АМ Мапаге! (ЕДЕН 


Use With 
Internal 
Thread Size 
Insert Installation Tool 
Non-Captive Prewinder 


Use With 
Internal Item 
Thread Size — Brand No. 
YE E 3HLZ 
ecoil 
M2.5 x 0.45 Hel ia Col ACZUT 
eli-Coil 4 
E UE 
сої 5 
PE E. 
5XAL7 ecoi 
440 ~Heli-Coil 4CZP4 
Recoil SHLY6 
M5x0.8  Heli-Coil 4CZK2 
— 50067 
M6 x 1 Recoil 3HLY7 
4-48 Heli-Coil 4CZP5 
Heli-Coil 467К1 
Mexi 50068 
5-40 Hel ІССді 4CZP9 
6-32 Recoil 3НІМ/4 
22254 M8x1 Recoil _5DFG0 
Type 
AM 


Use With 
Internal 
Thread Size — Brand 
6-32 Heli-Coii 
M8 x14 Heli-Coi 
6-32 — 
M8 x 1 —— 
M8 x 1.25 —teli-Coi 
Recoil 
6-40 — —Rgli-Coi 
Recoil 
9-32 — —Heji-Coi 
Mi0x1  Heli-Coi 
8-32 — 
M10 x 1.25 Recoil 
M10 x 1.5 —eli-Coi 
Recoil 
936 — Heli-Coi 
Recoil 
10-24  —Reli-Coj 


Item 
No. 
ACZR2 
4CZU5 
5XAN1 
5UUG9 
4CZU6 
ЫШ] 
3HLX5 
4CZR3 
3HLW5 
ACZR9 
46774 
5XAN2 
5DFG1 
5UUH2 
4CZK3 
БІЛІНЗ 
3HLX6 
46711 
3HLW6 
4CZK8 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Use With 
Internal 
Thread Size — Brand 
Recoil 
M12x1.25 Heli-Coi 
M12x1.5 Весоїї 
Recoil 
M12 х 1.75  Heli-Coi 
Recoil 
10-32 Heli-Coi 
12-24 Heli-Coi 
7-20 Recoll 
Recoil 
J4'-28 Heli-Coi 
547-18 Recoil 


and screw-locking helical inserts. 


Thread Insert Tools 


Use With Use With Use With Use With 
Internal Item Internal Item Internal Item Internal 
Thread Size — Brand No. Thread Size Brand No. Thread Size Brand No. Thread Size 

Non- -Captive Prewinder y n N Type Ill Threaded Mandrel Tool %6-12 
14-142 Heli-Coil 11-7 -- 5XAP5 Туре AM 38-11 
179-12  Heli-Coil AGLI We — 5XAPO 4-40 Heli-Coil 4EYF2 31-10 
346-18 Heli-Coil 4CZT3 38-11 — БХАР1 6-32 Heli-Coil 4EYF7 М8х1.25 
59-18 Heli-Coil 4CZP8 31-10 — 5XAP2 8-32 Heli-Coil 4EYG1  M10x1.5 
341-16 Heli-Coil 4CZN9 341-16 — 5UUG2 10-24 Heli-Coil 4EYE4 М12х1.75 
78-14 Heli-Coil 4CZR6 78-9 — 5XAP3 12-24 Heli-Coil 4EYE6 М14х2 

1-12 Heli-Coil 46719 78-14 = 5UUG3 V Heli-Coil 4ЕҮЕ2 M16x2 
1-14 Heli-Coil 4CZN1 1-8 = 5XAP4 96-18 Не!-Со! 4EYF3 М18х2.5 
M16x2  Heli-Coil 467179 M14 x2 = 5UUH7 3-16 Heli-Coil 4EYE9 М20х2.5 
M20x2.5 Не!-Со! 4CZU2 М20х2.5 = 5UUH9 7Jie-14 Heli-Coil 4EYF8 
M24x3  Heli-Coil 4CZU3 М24х3 — 5UUJO 12-13 Heli-Coil 4EYD9 
No. of Нет No. of Нет 
Size Length Pieces No. Siz Length Pieces Мо. 
With Drill Bit %6-24 (12) 0.312/0.468/0.624 in 36 4DCG4 
Approved Vendor 38-16  (6)0.375/0.563/0./750 in 18 4DCF5 
2-56 0.129 in 20 5UUK4 36-18 0.407 in 10 4EYC2 
3-48 0.149 in 20 5UUK5 38-24 (6) 0.375/0.563/0.750іп 18  4DCF7 
3-56 0.149 in 20 5UUNS Ae'-14 (6) 0.438/0.657/0.876 іп 18 4DCH7 
4-40 0.168 іп 20 БКБ 26-20 (6) 0.438/0.657/0.876 іп 18 4DCH9 
5-40 0.188 in 20 5UUK7 17-13 (6)0.500/0.7501.0іп 18 406007 
6-32 0.207 іп 20 5ШІК8 Y?-14 0.534 in 10 4EYA7 
6-40 0.207 in 20 500Р1 7-20 (6) 0.5/0.75/1.0 in 18 4DCD1 
8-32 0.246 in 20 5UUK9 %6-12 0.844 іп 6 40606 
8-36 0.246 іп 20 5UUP2 %6-18 0.844 іп 6 400.08 
10-24 0.285 іп 20 5UUL0 38-11 0.938 in 6 40С66 
10-32 0.285 in 20 5UUP3 36-18 0.938 in 6 40608 
12-24 0.324 in 20 5001 31-10 1.125 in 4 4DCFi 
71-20 0.375 in 20 5002 34-16 1.125 in 4 4DCF3 
И'-28 0.375 in 20 5UUP4 78-9 1.312 in 6 4EYAS 
в -18 0.469 in 20 5UUL3 78-14 1.312 in 6 40014 
96-24 0.469 іп 20 5UUPS 1-8 15in 6 4DCT2 
36-16 0.563 in 15 50014 1-12 15in 6 4DCR7 
38-24 0.563 in 15 5UUP6 1-14 1.Біп 6 4DCR9 
76-14 0.656 in 10 5005 М3х0.5 (12) 3/4.5/6mm 36 4DCN7 
26-20 0.656 in 10 5UUP7 М4х07 (6) 4/6/8mm 18 4DCNS3 
12-13 0.75 in 10 SUUL6 M5 x 0.8 e 5/7.5/10mm 18 4DCN5 
M2.5 x 0.45 3.75 mm 20 5UUT2 M6x1 (б) 6/9/12mm 18 4DCN7 
M3 x 0.5 4.5 mm 20 9SUUT3 М8х1.25 E ) 8/12/16mm 18 4DCN9 
М4 х0.7 6mm 20 5UUT4 М10Х1 (6) 10/15/20mm 18 40СКї 
M5 x 0.8 7.5 mm 20 50075 М10Х1.5 (6) 10/15/20mm 18 4DCK3 
M6 x 1.0 9mm 20 50076 МІ1Х15 16.5 mm 6 4DCK5 
M8 x 1.0 12mm 20 SUUT7 M12x 1.25 6) 12/18/24mm 18 4DCK7 
M8 x 1.25 12mm 20 50078  M12x1.75 6) 12/18/24mm 18 4DCK9 
M10 x 1.0 15 тт 15 500Т9 M14x2 21mm 12 40612 
M10 x 1.25 15mm 15 50000 М16х2 24 mm 6 4DCL4 
M10 x 1.5 15mm 15 50001 М18х2.5 27 mm 6 40016 
M12 x 1.25 18 тт 10 50002 М20х2.5 30 тт 4  4DCL8 
M12x1.5 18 mm 10 50003 Without Drill Bit 
M12x1.75 18 mm 10 5UUU4 Approved Vendor 
Heli-Coil TW-12 2.25 in 5 5UUR7 
172-12 2.25 in 4 4DCP4 TY2-6 2.25 in 5 BUUN4 
19-12 1.875 in 4  4DCP8 WAS: 2.25 in 2 30PE74 
T-T 1.875 in 4 40681 TY -12 1.875 in 5 5UURG 
119-12 1.688 in 5 4DCR3 THB 1.875 in 4 30PE72 
15-7 1.688 in 5 4DCR5 TH-T 1.875 in 5 БШ/МЗ 
4-40 — (12)0.112/0.168/0.224in 36 4DCF9 4-12 1.688 іп 5  B5UURS 
5-40 (12) 0.125/0.188/0.250 in 36  4DCH1 THN 1.688 in 4 30PE71 
6-32 (12) 0.138/0.207/0.276іп 36 4DCH3 Т7 1.688 in 5 5ШІМ2 
6-40 — (12)0.138/0.207/0.276 in 36 4DCH5 THB 2.625 in 2 30PE76 
8-32 12)0.164/0.246/0.328in 36 406,2 198-8 2.063 in 4 30PE73 
135 12)0.164/0.246/0.328 іп 36 4004 1%%8 2.438 іп 2 30РЕ75 
10-21 12) 0.190/0.285/0.3801п 36 — 4DCE1 176-8 2.813 in 2 30РЕ77 
TES 12) 0.190/0.285/0.380 in 36 400Ғ4 21-8 3.75 in 2 30PE82 
12:24 12) 0.216/0.324/0.432in 36 400Е7 27-8 3.375 in 2 30PE80 
8-27 0.273 іп 12 4ЕҮСІ 2 16-8 3.188 in 2 30PE79 
18 0.394 іп 12 4EYAS 294-8 4.125 in 2 30PE84 
4-20 2) 0.250/0.375/0.500іп 36 40С04 23-8 3.563 іп 2 30РЕ81 
14-28 2 0.250/0.375/0.500 in 36 40007 258-8 3.938 in 2 30PE83 
%6-18 (12) 0.312/0.468/0.624 in 36 4DCG2 2 74-8 4.313 in 2 30PE85 
3177-8 4.33 in 2 30PE90 
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OIL. 
Use With 
Item Internal 
No. Thread Size 

SDFGA . 
4CZTG 987-24 
5UUH4 
5DFG2 0-16 
3HLZ1 

4CZK4 96-24 
SHIG 

46711 JAe-14 
5XARO : 
46212 716-20 
3HLW8 з 
5XANS 718 
3HLX8 

4CZK7 7-20 
5XAR1 

3HLW9 WAB 
5XANG 


Item 
No. 
4EYG2 
4EYF5 
4EYE7 
4EYD8 
4ЕҮС5 
4EYC8 
4EYC9 
4EYD1 
4EYD2 
4EYD3 


Brand 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 


M14 x 1.5 
M14 x 2.0 
M16 x 2.0 
M18 x 2.5 
M20 x 2.5 
M22x1.5 
M22x2.0 
M22x2.5 
М24х1.5 
M24x2.0 
M24 x 3.0 
M26x1.5 
M27x1.5 
M27x2.0 
M27x3.0 
M28x1.5 
M30x1.5 
M30x2.0 
M30x3.5 
M33x2.0 
M33x3.5 
M34x1.5 
M36x1.5 
M36x2.0 
M36x3.0 
M36x4.0 
M39x3.0 
M39x4.0 
M42x3.0 
M42x4.5 
М45х4.5 
M48x3.0 
M52x3.0 
М54х3.0 
М56х4.0 
М64х3.0 
М64х4.0 


Use With 
Internal 


= 


3i | 


HeliCoil 


H 


шш 


Brand 
Recoi 


Recoi 
Recoi 
eli-Coil 
Recoi 
eli-Coil 
eli-Coil 


Recoi 


Recoi 


Heli-Coil 


Item 

No 
3HLX9 
5UUF6 
3HLX1 
5XAN7 
3HLY1 
4CZP1 
5UUF7 
3HLX2 
4CZR4 
4CZR5 
5UUF8 
3HLX3 
5XAN9 
3HLY3 
4С7К5 
5UUF9 
50061 


HeliCoil 


A mandrel is wound into the insert and then screwed into the hole. Install free-running 
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Type 1 
2-56 


Brand 
Heli-Coil 


Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 
Heli-Coil 


No. 


Item 
No. 


4CZN6 


46714 
46716 
46718 
4CZN4 
4CZT2 
4CZP7 
4CZN8 
4CZR7 
4CZN5 
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30PE88 
30PE87 
30PE89 
50088 
50089 
SUUTO 

SUUTÍ 

50017 

БІЛІР9 

SUUL8 

SUURO 
SUUL9 

SUUR1 

SUUNO 
SUUR2 
5UUNT 

SUUR3 
SUUR4 
30PE78 
30PE86 
50005 
50006 
50007 
50008 
50009 
30PE91 
30PE92 
30PE93 
30PE94 
30PE95 
SUUVO 
30PE96 
30PE97 
30PE98 
30PE99 
30РҒ01 
30PF02 
30PF03 
30PF04 
30РҒ05 
30PF06 
30PF07 
30PF08 
30РҒ09 
30PF10 
ЗОРЕ11 
30PF15 
ЗОРЕТ2 
30PF16 
30PF13 
30PF14 
30PF18 
30PF19 
30PF20 
30PF17 
30PF22 
30PF21 
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FASTENERS 


Thread Inserts 


Helical Wire Thread Inserts HeliCoil 


Free-running and locking internal designs are Free-Running—Greater in diameter than tapped 
different. Nitronic® 60 stainless steel inserts are a hole; compress when installed. Inserts evenly 
lower-cost alternative to cobalt-bearing and high distribute load and stress. 

nickel alloy, with better corrosion resistance than 
Type 304 in most media, better chloride pitting 
resistance than Type 316, and nearly twice the 
yield strength of Types 304 and 316. Screw thread 
insert taps sold separately on page 2141. 


Screw Locking—Eliminates backout of installed 
fastener from stress and vibration. Locking torque 
is retained over numerous assembly cycles. 


INSERTS 
FREE SCREW Internal 
Internal RUNNING | LOCKING Thread Free 
Thread Free Pkg. Item Item Size Length* Coil Dia. Drill Size Insert Тар 
Size Length* Coil Dia. Drill Size Insert Tap Brand Qty. No. No. 0.625 in 0.742 in azin 4EYU3 
INC %-11 0.938іп  0.754in — ?V&in ^ 4EYU3 
304 Stainless Steel 0.938in  0.754in “сіп ^ 4EYUS 
0.086 in — 0.115 in ә in 4EYR9  Heli-Coil 100] 40775 4GDC2 0.75in  0.881in “сіп ДЕҮТІ 
0.129in — 0.115 in Әу in 4EYR9  Heli-Coil 100 | 40776 4GDC3 0.75in —0.881in “сі! ДЕҮТІ 
2-56  0.172in 0.115 in ¥%2 in 4EYR9  Heli-Coil 100|  4CZZ7 4GDC4 1125in  0.881in “сіп ДЕҮТІ 
0.086 in — 0.119 in 341 ДЕҮВ9 — 10 | 5UTX8 511271 94-10 1125іп  0.881in “іі ДЕҮТІ 
0.129in 0.119іп #41 4EYRS — 10 | 50ТХ9 5WZT2 0.75in 0.893іі “сіп ДЕҮТІ 
0.112in — 0.151 in #31 4ЕҮТ8 — Heli-Coil 100 | 4DAA5 = 1.125 іп  0.893in “сіп ^ 4EYTI 
0.168in — 0.151 in #31 4ЕҮТ8 — Heli-Coil 100 | 4DAA6 4GDD3 1125іп 0.893in “сіп 4EYTI 
0.168in — 0.151 in #31 4EYT8 — Heli-Coil 12 | 4ЕҮб5 — 0.875in  1.022in “сіп ДЕҮ\Л 
4-40  0224in 0.157 in #31 4EYT8 — Heli-Coi 100| 4DAA7 4GDD4 0.875in  1.022in іп ^ 4EYV2 
0.112 in — 0.159 in #31 4EYTS = 10 | 5UTYO 5WZT3 74-9 1313in  1.022in “оі!  4EYVI 
0.168in — 0.159 in 731 4EYT8 — 10 | БІЛУІ 51274 Ы 1.313in  1.022in — ?9&in ^ 4EYV2 
0.224in 0.159 in #31 4EYT8 — 10! 5UTY2 510275 0.875 іп  1.037in “сіп ^ 4EYV2 
0.188 in — 0.166 in #29 4EYU6 Ней-Сой 12 | 4EYG7 — 1.312in 1.037і “іп ^ 4EYV2 
5-49 —0.125in 0.173 in #29 4EYU6 = 10 | 5UTY3 5WZT6 Tin 1181in 1/оіп ^ 4EYR8 
0.188 in — 0.173 in #29 4EYU6 = 10 | 5UTY4 5WZT7 1-8 1.5 in 1181in 1%2in ^ 4EYR8 
0.25in 0.173 in #29 4EYU6 = 10 | 5UTY5 5WZT8 tin 1.196 in 17іп 4EYR8 
0.138 in — 0.185 in #26 4EYN1  Heli-Coil 100 | 4DAD6 4GDE2 1.5 in 1196in 1/2іп 4ЕҮН8 
0.173in 0.185 іп #26 4EYN1  Heli-Coil 100 — 4GDE3 1125in 1.335in  1'v&in ДЕҮВ1 
0.207 in 0.185 in #26 4EYN1  Heli-Coil 100 | 4DAD7 4GDE4 1%-7 —1:688in 1335in Tin ДЕҮНІ 
6-32 —0:207in 0.185 in #26 4EYN1  Heli-Coil 12 | 4EYG8 = 1125in  1355in 1%2in ДЕҮНІ 
0.276 in 0.185 in #26 4EYN1  Heli-Coil 100 | 4DAD8 4GDE5 1.688 in  1.355in 1% п 4EYR1 
0.138 in — 0.193 in #25 4EYN1 — 10 | 5UTY6 5WZT9 125in  1.463in 1%4іп ^ 4EYP8 
0.207in — 0.193 in #25 4EYN1 — 10 | БІЛУ? 5WZU0 147 —1:875in 1463in 194іп ДЕҮР8 
0.276in 0.193 in #25 4EYN1 — 10 | 5UTYS 5WZU1 125in  1483in  19&in ДЕҮР8 
0.164in — 0.212 in #17 4ЕҮМЗ  Heli-Coil 100 | 4CZV3 4GDF3 1.875 іп  1.483in 1%2in ДЕҮР8 
0.246 in 0.212 in 317 4ЕҮМЗ  Heli-Coil 100] 4627/4 4GDF4 1%-6  2.062in  1.62in 1204іп 4ЕҮН6 
0.246іп 0.212іп #17 4ЕҮМЗ  Heli-Col 12 | 4EYG9 — 14-6  225in 1.749іп  19&in ДЕҮРб 
8-32  0.328in 0.212іп #17 4ЕҮМЗ Не!-Со! 100 | 4CZV5 4GDF5 17-6 1.5 in 1.772іп  1i7&in  4EYP6 
0.164in — 0.22 in TW in _ 4EYN3 — 10! 5UTY9 5WZU2 1%а6 1.5іп 1772in 11%іп 4ЕҮРб 
0.246in 0.221п TW in 4ЕҮМЗ = 10 | 507720 5WZU3 1/-6  225in 1772in 11”;іп  4EYP6 
0.328in ^ 0.22 in ain 4EYN3 = 10 | 5UTZ1 511204 1%а6  225in  1772in 1'7»in —4EYP6 
0.19in — 0.251in — !J&in ^ 4EYP3 Не!-Со 100 | 4CZY2 4GDG3 304 Stainless Steel, Dry Film Lubricant 
0.285 іп  0.251in ^ !$&in ^ 4EYP3  Heli-Coil 100) 4CZY3 4GDG4 0.086 in — 0.115 in 35» in 4EYR9 
0.285bin  0.251in — %ain — 4EYP3  Heli-Col 12 | 4EYH7 — 2-56 04129іп 0.115 in 35 in 4EYRS 
10-24 — 0.38in  0.251in 1%іп 4ЕҮРЗ  Heli-Coil 100| 4CZYA 4GDG5 0.172in — 0.115 in 35 in 4EYR9 
0.19in —0.259in — Y&in ДЕҮРЗ — 10 | 50772 5WZUS 0.112in — 0.151 in 731 4EYT8 
0.285 іп  0.259in ^ !$&in ^ 4EYP3 — 10 | BUTZ3 5WZUG 0.112in — 0.151 in #31 4EYT8 
0.38in —0.259in '% п 4EYP3 — 10 | BUTZ4 5WZU7 4-40 0.168 in — 0.151 in #31 4EYT8 
0.324 in 0.276 in #1 4EYR4 Неі-Сой 12 | 4EYH9 — 0.224in — 0.151 in #31 4EYTS 
12-24 0216іп  0.283in  1%s4in 4EYR4 — 10 | 5UTZ5 — 028in 0.151 in 731 4ЕҮТ8 
0.324in  0.283in ^ !$&in ^ 4EYR4 — 10 | BUTZ6 — 0.336 in — 0.151 in #31 4EYT8 
025in 0.32іп H 4EYN9  Heli-Col 100 | 4CZW8 4GDH3 0.138 in — 0.185 in #26 4EYN1 
0.375in X 0.32 in H 4ЕҮМО  Heli-Coil 100| 4CZW9 4GDH4 6-32 —0.207in 0.185 in #26 4ЕҮМІ 
0.375in 0.32іп Н 4EYN9 Неі-Сой 12 | ДЕҮН5 — 0.276in 0.185 in #26 4ЕҮМІ 
74-90 0.5 in 0.32 in H 4EYN9  Heli-Coi 100| 4CZX1 4GDH5 0.345 in 0.185 in #26 4ЕҮМІ 
075in 0.32іп Н 4ЕҮМӘ Неі-Сой 100| 4CZX2 — 0.164in — 0.212 in #17 4EYN3 
025in 0.33іп Thain 4EYNQ = 10 | BUTZ7 5WZU8 8.32 .0.246in 0.272 in #17 4EYN3 
0.375in 0.33іп iain 4EYNQ = 10 | BUTZ8 5WZU9 0.328 in 0.212 in #17 4EYN3 
0.5 in 0.33 in Thain 4EYNY = 10 | 5UTZ9 5WZVO 0.492in  0.212in #17 4EYN3 
0.312 in 0.39іп Q 4EYU1 _Heli-Coil 100 | 4DAC6 4GDJ4 019іі  0.251in ain ДЕҮРҘ 
0.469in X 0.39 in Q 4EYU1  Heli-Coil 100 | 4DAC7 46045 10-24  0:285in 0251і — $&in 4EYP3 
0.469in X 0.39 in Q 4EYU1  Heli-Col 12 | 4EYJ3 — 0.38in — 0.251in — 'Y&in ДЕҮРЗ 
%6-18 0.625 in X 0.39 іп Q 4EYU1  Heli-Coil 100 | 4DAC8 4GDJ6 025in 0.32іп H 4EYN9 
0.312in 04іп "Win ^ 4EYUT — 10 | 5UUA0 5WZV1 4-20  0375in  0.32in H 4EYN9 
0468in 04Ліп Zain — 4EYUT = 10 | 5UUAT 5WZV2 0.5 in 0.32 in H 4EYNS 
0.625in 04іп hain — 4EYUT — 10 | 5UUA2 5WZV3 0.312in ^ 0.39 in Q 4EYU1 
0.375 in 0.462 in X 4EYT4  Heli-Coil 100, 4DAA2 — 51-18 0.4691п 0.39 in Q 4EYUT 
0.562 in 0.462 in X 4EYT4  Heli-Coil 100| 4DAA3 4GDK4 0.625in ^ 0.39 in Q 4EYU1 
3-16 0362 in 0.462 in X 4EYT4  Heli-Col 12 | 4EYJ1 — Nitronic 60 
2 0.75in 0.462 in X 4EYT4  Heli-Coil 100| 4DAM — 2-56 0.086іп 0.115 in 35 in 4EYR9 
0.375in  0.472in — ?9&in ^ 4EYT4 = 10 | 500АЗ 5WZV4 0.112in — 0.151 in #31 4ЕҮТ8 
0.75іп 04721 ain 4EYT4 — 10 | 5UUAS 5WZV6 0.168in — 0.151 in #31 4EYT8 
0.438in  0.539in їп — 4EYU7 Не!-Со! 100) 4DAE5 — 4-40  0224in 0.157 in #31 4EYT8 
0.656in —0.539in “іі 4EYU7  Heli-Coil 6 4EYJ5 — 0.28in 0.151 in #31 4EYTS 
0.438in  0.551in ^ ?9&4in ^ 4EYU7 — 10 | 5UUAG — 0.336 in — 0.151 in 731 4EYT8 
746-14 -0.438in 0.551 in “іп _ 4EYU7 — 5 — 5WZV7 0.138in — 0.185 in #26 4ЕҮМІ 
0.656іп  0.551in sain  4EYU7 — 10 | 5UUA7 — 0.207in 0.185 in 726 ДЕҮМІ 
0.656in  0.551in “Уі! ^ 4EYU7 — 5 — 5WZV8 6-32  0276in  0.185in #26 4EYN1 
0.875in  0.551in — ?9&4in ^ 4EYU7 — 10 | 5UUA8 — 0.345in 0.185 in #26 4ЕҮМІ 
0.875 іп  0.551in — ?9&in  4EYU7 — 5 -- 5WZV9 0.44in 0.185 in #26 4EYN1 
0.5 in 0.61 in 3y& in 4ЕҮМ5 — Heli-Coil 100| 4CZW4 — 0.164in 0.212 in #17 4EYN3 
0.75іп 0.61іп ЗУ in 4ЕҮМ5  Heli-Coil 100 | 4CZW5 = 0.246 in — 0.212 in #17 4EYN3 
0.75in 0.61іп 3y&in — 4EYN5  Heli-Coll 6 4ЕҮН2 — 8-32  0.328in 0.212 in #17 4EYN3 
DER tin 0.61 in Wain ^ 4EYN5  Heli-Coll 100 | 4CZW3 — 0.41 in 0.212іп #17 4EYN3 
0.5in —0.622in — 3Y&in ^ 4EYN5 — 10 | 5UUA9 — 0.492in 0.212 in #17 4EYN3 
0.5in —0.622in Sain 4EYN5 — 5 — 5WZWÜ 0.19in | 0.251in — !Y&in ДЕҮРЗ 
0.75in —0.622in — 3Y&in ДЕҮМ№5 — 10 | 50000 — 10-24 — 0.38in  0251in  1%4in_ ^ 4EYP3 
0.75in —0.622in — 5Y&in ДЕҮМ№5 — 5 — 5WZW1 0.385in  0.251in ain ^ 4EYP3 
%-11 — 0.938in  0.622in “іп ^ 4EYU3 — 5 5UUCS 5WZW6 025in X 032in H 4EYN9 
14-13 Tin 0.622 in ain 4EYN5 = 10 | 5UUCi — 0.375in ^ 0.32 in H 4ЕҮМ9 
tin 0.622 in — 99&4in  4ЕҮМ5 — 5 — 5WZW2 4-20 0.5 in 0.32 in H 4EYN9 
0.844in 0.6860і сіп ^ 4EYV3  Heli-Coil 6 ДЕҮН1 — 0.625in X 0.32 in H 4EYN9 
9412  0.562in  0.694in '%п 4EYV3 — 5 5UUC2 5WZW3 075in 0.32іп H 4EYN9 
0.844 in  0.694in — !95in ^ 4EYV3 — 5 5UUC3 5WZWA 
36-16 0.562іп 0.742 in 2% in 4EYT4 — 10 | 5UUM SWZV5 * Length is installed length. 
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INSERTS 
FREE SCREW 
RUNNING | LOCKING 
Item Item 
No. No. 
5UUC4 | 5WZW5 
4DAD4 = 
4EYG6 = 
5UUCG — 
— 5WZWT7 
5UUC7 — 
— 5WZWS8 
— 4EXF9 
4EYG4 — 
— 4EXF8 
5UUC8 — 
— 5WZW9 
5UUCS — 
— 5WZXÜ 
— 4EXG2 
4EWT6 4EXG1 
— 4EXG3 
4EWT2 4EXG4 
5UUD0 5WZX1 
50001 5WZX2 
— 4EXG5 
4EWR5 4EXG6 
5UUD2 5WZX3 
50003 5WZX4 
— 4EXG7 
4EWR3 — 
50004 5WZX5 
50005 5WZX6 
4EWTT — 
4EWP8 = 
50006 — 
— 5WZX7 
5UUD7 — 
— 5WZX8 
40228 46005 
40229 4GDC6 
4DAM 4GDC7 
4DAA8 4GDD2 
- 46005 
4DAA9 46006 
4ВАС1 46007 
4DAC2 — 
4DAC3 — 
4DAD9 4GDE6 
4DAD5 4GDE7 
4DAE1 4GDE8 
4DAE2 — 
4CZV6 4GDF6 
4CZV7 4GDF7 
4CZV8 4GDF8 
4CZV9 — 
4CZY6 46066 
4CZY5 4GDG7 
= 46068 
— 4GDH6 
4CZX3 4GDH7 
4CZX4 4GDH8 
= 4GDJ7 
— 4GDJ8 
— 4GDJ9 
= 4GDC8 
= 4GDD8 
= 4GDD9 
= 4GDE1 
= 4DAC4 
= 4DAC5 
= 4GDE9 
= 4GDF1 
— 4GDF2 
4DAE3 — 
— 4DAE4 
= 4GDF9 
= 4GDG1 
= 4GDG2 
— 4CZW1 
4CZW2 — 
— 46069 
— 4GDH2 
= 4GDH1 
— 4GDH9 
= 4GDJ1 
— 4GDJ2 
— 4CZW6 
4CZW7 4GDJ3 
[continuen | 4 
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Thread Inserts Details on page А1. 
«ru Helical Wire Thread Inserts HeliCoil 
INSERTS INSERTS 
FREE SCREW FREE SCREW 
Internal RUNNING | LOCKING Internal RUNNING | LOCKING 
Thread Free Pkg. Нет Item Thread Free Pkg. Пет Item 
Size — Length* Coil Dia. Drill Size Insert Tap Brand Qty. | Мо. No. Size — Length*  CoilDia. Drill Size Insert Tap Brand Qty. Мо. No. 
0.312 in 0.39іп Q 4EYU1  Heli-Col 100| — 4GDKi 0.312in  0.39in 7  4EYU2__Heli-Coil_ 100) — 4GDR3 
54e-18 0.469іп 0.39іп Q 4EYU1  Heli-Coil 100 — 4GDK2 0.469in — 0.39in — ?V&in ^ 4EYU2  Heli-Coil 100 — 4GDR4 
0.625in 0.39іп Q 4EYU1  Heli-Coil 100 - 4GDK3 916-24  0.625in 0.39іп ?V&in — 4EYU2 Не!-Сой 100 — 46085 
UNF 0.781 in 0.39іп Zain 4ЕҮ(2  Heli-Coil 100 = 4GDR6 
304 Stainless Steel . . .0938in 0.50п ain  4EYU2 Неї-Сої 100 — 4GDR7 
3.36 0:492 in 0.274 in #7 4EYN4  Heli-Coil 100 — 46011 Nitronic 60 : à 
0.246in 0.224in ain 4EYN4 — 10 = 5WZX9 0.19 in 0.246іп #7 4EYP4  Hel-Col 100] — 4GDL8 
0.19in — 0.246 in 37 4EYP4  Heli-Coi 100| 4CZY7 | 4GDL2 0.285 in 0.246 in #7 4EYP4 — Heli-Coil 100 = 4GDN1 
0.285 in 0.246 in #7 4EYP4  Heli-Coil 100 4CZY8 | 46013 10-32 _0.38in__0.246 in #7 4EYP4  Heli-Coil 100 4CZU9 | 4GDN2 
0.285 in 0.246 in #7 4EYP4 Ней-Сой 12 | 4EYH8 = 0.475 in 0.246 in #7 4EYP4  Heli-Coil 100, 4CZV1 4GDN3 
10-32 0.38іп 0.246 in 37 4EYP4  Heli-Coi 100| 4CZY9 | 4GDL4 0.57 in — 0.246 in #7 4EYP4 — Heli-Coi 100 4CZV2 | 4GDN4 
0.19 in 0.256 in ЕТТЕГІ AEYP4 = 10 | 5UUD8 5WZYO 0.25 in 0.316 in G ДЕҮР1  Heli-Coil 100 — 4GDP4 
0285in 0.256in "ein ҮЛ — 10 | SUUD9 | 5WZY1 %-28  0375in _0.316 in 6 4EYPT  HeltCoil 100 - 4GDP5 
0.38 in 0.256 in Yea in AEYP4 = 10 5UUEO 5WZY2 0.5 in 0.316 in G 4EYP1  Heli-Coil 100 — 4GDP6 
0.25in  0.316in G 4EYPi  Hel-Coil 100 = AGDN5 0.312in 0.39in — ?Y&in  4EYU2  Heli-Coi 100 — 4GDR8 
0.313in 0.316 in G 4EYP1  Heli-Coil 100 — 4GDN6 6-24  0.469in 0.39іп 2%a in 4EYU2  Heli-Coil 100 — 4GDR9 
0.375in 0.316 in G 4EYPi  Heli-Coi| 100 | 4CZX6 | 4GDN7 0.625in — 0.39in — ?V&in ^ 4EYU2  Heli-Coil 100 = 46071 
0.375 іп 0.316 in G 4ЕҮРІ  Heli-Coil 100. 467Ү1 - NPT 
7-28 ^ 05in  0.316in G ДЕҮРТ Heli-Coil 100| 4CZX7 | 4GDN8 304 Stainless Steel . 
025in 0326іп Тап 4EYP1 —_ 10) BUUEÍ | 5WZY3 иә? 0.273 in  0.499in U p eli-Coil_ 12 | 4EVH6 = 
0.25in  0.326in 6.7mm 4ЕҮРІ  Heli-Coi 100| 4CZX5 = 0.273 in 0.511 in %і ДЕҮР2 = 10 | SW2K1 = 
0.375 іп 0.326in in 4ЕҮРІ — 10 | 5UUE2 | SWZY4 7-18 0.394in  068in іп АЕҮМӘ — . 10, 5WZK2 = 
0.5 in 0.326 in 7a in ДЕҮР1 = 10  5UUE3 5WZY5 36-18 0.407іп 0.828 in 252 in ДЕҮТ5 — 10 | 5WZK3 — 
0.25in  0.39in ain 4ЕҮй2  Heli-Coi 100| 4DAD3 — 72-14 0.534їп  1.035in іп ^ 4EYNS = 5 | 5WZK4 = 
0.312in 0.39in sin  4EYU2  Heli-Col 100| 4DAC9 | 4GDP7 ANPT қ ; 
0.469in —0.39in — ?Y&in  4EYU2  Heli-Coi 100| 4DADi | 4GDP8 7-18  0.394in 0.668іп іп = Hel-Coil 12 | 4EYH4 = 
0.625 п  0.39in sin 4ЕҮй2 Неї-Сої 100| 4DAD2 | 4GDP9 %18 04071 0.816 in іп = Hel-Col 5 | 4EWTA = 
мед 0078111 0.39in ^ "Vin  4EYU2 Неїбої 100 -- 46081 12-14  0534in  102in ^ "min -- Нві-бой 5 | 4EWP3 = 
0.938in —0.39in  2%ain  4EYU2 Нві-Со! 100 = 4GDR2 M-14 — 0534in 1247in Yesin = Hel-Col 5 | 4EWT3 = 
0.312 in 04 in мп — 4EYU2 = 10 | 5UUE4 5WZY6 14-11% 0.661 in  1.558in 1.250іп = Heli-Coil 2 4EWRG — 
0.469in 0.4іп Ikain  4EYU2 — 10 | 5UUED | 5WZY7 Metric Fine 
0.625 in 04 in 24 in — — 10 5UUE6G — 8mm  9.900mm  8.3mm 4EYY6 — 10 — SXAEO 
0.625 in 0.4 in ?W in  4EYU2 = 10 = 5WzY8 12 тт  9.98mm 825mm 4ЕҮҮ6  Heli-Col 12 | 4EYLS — 
0.562in 0.458іп ain 4ЕҮТ6  Heli-Col 12 | 4EYJ2 = 8mm 10.000тт 8.3mm 4EYY6 zz 10 | SWZNO = 
урод 0-375 in 0.468 in “шіп ^ 4EYT6 = 10 | BUUE7 | 5WZYS M8x1 12mm  10.000n0m 8.3mm ЛЕҮҮб = 10 = 5XAE1 
0.563 іп 0.466іп “йіп 4EYT6 — 10 | BUUEB | 50/220 12mm 10.001тп 8.3тт — 4EYY6 == 10 | 5WZN1 = 
0.75in 0.466іп "vin 4EYT6 — 10  BUUEQ | 5М/771 16mm  10.002mm 8.3mm  4EYY6 -- 10 8WZN2 E 
0.656in  0.537in Xin  4EYU8  Heli-Col 6 | 4EYJ6 — 16mm 11.000mm 8.3mm ^ 4EYY6 — 0 = 5XAE2 
0.438in 0.549 in 2964 in 4EYU8 — 10 5UUFO = 15mm  1223mm 10.25mm  4EYV6 Heli-Coil 12 4EYJ8 — 
0438in 0.549 in 2%a in 4EYU8 = 5 = 5WZZ2 M10x1 10mm 125mm 103тт  4EYV6 = 10 5WZN6 — 
74-20  0.656in 0.549in Xin 4ЕҮЙ8 — {0| 500Е1 - 15mm 125mm 10.3тт 4ЕҮ/6 = 10 | SWZN7 - 
0.656іп 0.549in “аіп 4ЕҮ08 = 5 = 5WZZ3 20mm 125mm 103mm  4EYV6 = 10 | 5WZN8 — 
0.876in 0.549 in 2%a in 4EYU8 = 10 5UUF2 = M10x 15mm 12.5500тт 10.25mm  4EYV7  Heli-Coil 12 4EYJ9 — 
0.876in 0.549 in 2%a in 4EYU8 = 5 = 5WZZ4 1.25 10mm 12.65 тт 10.3mm 4ЕҮ\7 = 10 | 5WZNS 5XAE6 
0.75in 0.605іп лп 4ЕҮМТ  Heli-Coil 6 | 4EYH3 — : 15 тт 12.65 mm 10.3mm 4ЕҮ/7 — 10 | BWZPO | 5XAE7 
0.5 in 0.617 in 3364 in 4EYN7 — 10 5UUF3 — М12х 1.5 18mm 146mm 1225mm 4ЕҮМ4  Heli-Coil 6 ДЕҮКЗ — 
0.5 in 0.617 in 3%4 in 4EYN7 — 5 = 5WZZ5 18mm  14.65mm 12.25mm 4EYW?2  Heli-Coil 6 ДЕҮК2 — 
Y-20  075іп 0617! Sin  4EYN7 — 10 | SUUFA — Mi2x 12mm 15mm 123mm 4EYW3 - 5 | SWZPA — 
075in  0.617in “міл  4EYN7 — 5 = 5WZZ6 125 18mm 15mm 123mm  4EYWS = 5 | SWZP5 = 
Tin 0.617in ип  4EYN7 = 10 5UUF5 = : 18 mm 15mm 123mm  4EYW2 — 5 — 5XAF1 
Tin 0.617in ain 4ЕҮМТ = 5 = 50/777 24mm 15тт 123mm  4EYWS = 5 | SWZP6 = 
1125іп 0.679in  S/«in  4EYV4  Hel-Col 6 | 4EYJ7 = М12х1.5 18mm 152mm 12.3mm  4EYW4 = 5 | 5WZP7 — 
9-18  0.562in  0.691in “іп  4EYV4 — 5 | 5WZH4 | 5WZZ8 Mi4xi5-2imm 169mm 1425mm 4EYW6 НеїСої 6 | 4EYKS — 
0.843in 0.691in  S/4in 4ЕҮ/4 — 5 | 5WZH5 | 5WZZ9 . — 21mm 1725mm 143mm 4EYW6 - 5 | SWZRÍ | 5XAF5 
0.938in 0.746іп “Уміп  4EYUb  Heli-Col 6 | 4EYJ4 — Metric Coarse 5 
96-18 0.625іп 0.758іп “п 4ЕҮ(5 — 5 | BWZH6 — mm 2.6 тт 21mm — Heli-Coil 100| 4DAGS5 = 
0.938 in 0.758in ain  4EYUD — 5 | BWZH7 | 5XAM M2x04 5mm 26mm 21mm -- Hel-Col 100| 40А67 = 
0.75in 0.888in “иі!  4EYT3 Неі-Сой 1 — 4EXK9 6mm 26mm 21mm = Heli-Coil 100 | 4DAG9 = 
1.125 іп  0.888in “п 4ЕҮТЗ Ней-боі 1 — ДЕХК8 M22x 44mm 29mm 23mm = Heli-Coil 100 | 4DAE9 = 
34-16 0.75in  0.901in 39 in ДЕҮТЗ = 5 5WZH8 == 0.45 66mm 29mm 23mm — Heli-Coil 100 4DAF1i — 
0.75 in 0.901 in 4%4 in 4EYT3 = 1 — 5XAA2 25mm 345mm 2.55mm — Heli-Coil 100 | 4DAF2 — 
1.125in 0.901 in Ya in ДЕҮТЗ = 5 5WZH9 = 25mm 345mm 255mm  4EYXT  Heli-Coil 100 — 46001 
1.125 іп 0.901 in 4%4 in 4EYT3 = 1 = 5XAA3 3.8mm  3.4bmm  2.55mm — Heli-Coil 100 | 4DAF3 — 
0.875іп 1.036 in 57/54 in 4EYUS  Heli-Coi 1 = ДЕХІ 2 3.8mm  3.45mm  2.55mm  4EYX1  Heli-Coil 100 = 4GDU2 
ила 1312 in 1.036 in “жіп  4EYU9 НеїСої 1 | 4EWTS — 5mm 345mm 255mm -- Нейі-Сої 100| 4DAF4 = 
0.875in 1.051in 5754 in ДЕҮЏ9 = 1 5WZJÜ БХАА4 M2.5 x 5mm 3.45 тт  2.55mm 4ЕҮХІ  Heli-Coil 100 — 46003 
1.313in 1.051 in 57654 in 4EYU9 = 1 5WZJ1 5XAA5 0.45 63mm 345mm  2.55mm — Heli-Coil 100 | 4DAF5 — 
1.5 in 1.0990" Тіп  4EYR2  Heli-Coil 1 4EWR7 — 75mm 345mm  2.55mm  4EYX1  Heli-Coil 100 — 4GDU4 
Tin 1.1000"  1Y&in  4EYR2 Ней-Сой 1 — 4EXL3 75mm 345mm 255mm = —Heli-Coil 100] 4DAF6 — 
1-12 i5in 14100 1/мшіл  4EYR2  Heli-Col 1 = 4EXL4 25mm  $7mm 26mm ДЕҮХІ = 10 | SWZK5 | 5XAC5 
iin 1.1200" —1Y&in  4EYR2 — i1 | 5WZJ4 = 375mm 37mm 2.6mm 4ЕҮХІ = 10 | 5WZK6 | 5XAC6 
1.5 іп 1.1200" 1V&in  4EYR2 -- 1 5WZJ5 = 5mm 3.7 mm 2.6mm . 4EYX1 — 10 5WZK7 5XAC7 
i5in 1471 in T% in 4EYR3  Heli-Coi 1 4EWR8 4EXL6 3mm  4.075mm 3.15mm  4EYX5  Heli-Coil 100 | 4DAH2 4GDV6 
1-14 Tin 1.199in 1 іп  4EYR3 = 1 5WZJ2 5XAAG 45mm 4.075тт 3.15mm  4EYX5  Heli-Coil 100 | 4DAH4 4GDV7 
i5in  1.199in  1Y&in ДЕҮВЗ = i1 | 5WZJ3 = 6mm  4.075mm 35mm  4EYX5  Heli-Coil 100| 4DAH6 | 4GDV8 
1125in 1.319іп 1964 in 4EYP9  Heli-Coil 100 = 4GDK5 75mm 4.075 тт 3.15mm  4EYX5  Heli-Coil 100| 4DAH8 4GDV9 
i.688in  1.319Àn —196:in  4EYPO  Heli-Coil 1 | 4EWR4 = M3x05 9mm _ 4.075 тт 3.15mm 4ЕҮХ5 Неі-бой 100| 4DAJ1 | 4GDW1 
11412  1.688in  1319in  19&in  4EYP9  Heli-Coil 100 = 4GDK6 45mm 408mm 35mm 4ЕҮХ5  Heli-Coi 12 4EYL1 - 
1125іп 1.334in 1%іп ДЕҮР9 = Т | 5WZJ6 = 3mm 435mm 32mm  4EYX5 — 10 | 5WZK8 | 5XAC8 
1.688in 1.334іп 1 зіп ДЕҮР9 — 1 5WZJ7 = 45mm 435mm  3.2mm 4ЕҮХ5 -- 10 | 5WZK9 5XAC9 
125in  1454in  1!/«in  4EYP/  HeliCoil 100 — 4GDK7 6mm 4.35mm 32mm 4ЕҮХ5 = 10 | SWZLO | 5XADO 
1875in 1.454іп  1'7&in  4EYP/ Ней-Сой 1 | 4EWP9 — 4mm 49mm 42mm  4EYX7 — . 10 | 5211 | 5XAD1 
14412 ^ 1875in 1454in  1'/&in  4EYP7 Неі-СоП 100| — 4GDK8 6mm — 49mm 42mm  A4EYX7 — . 10 | 51212 | 5ХАр2 
125in  1469in  19»in  4EYP7 — 1 | 5WZJ8 | 5XAC2 8mm — 49mm 42mm  4EYX7 — 10! 5WZL3 | 5XAD3 
1.875in  1.469in 1% п  4EYP7 = 1 5WZJ9 = 4mm 5.325mm_ 4.2mm  4EYX7  Heli-Col 100  4DAL1 4GDW8 
1412  1.875in  1.469in 1%;іп  4EYP7 = 1 = 5XAC3 махот 3mm  5.3255mm 42mm  4EYX7 He i-Coil 100 | АПАР? — 
136-12 2.062іп  1.593in  129&in  4EYR5  Heli-Col 1 | 4EWR9 = " 6mm 5325mm 42mm  4EYX7  Heli-Coil 100 | 4DAL3 | 4GDW9 
225in  1.727in  19Y«in  4EYP5 Ней-бой 1 | 4EWP4 = 6mm 5.325mm_ 42mm  4EYX7 Ней-Сой 12 | 4EYL2 - 
1-12  225in  1/27in  19&in  4EYP5  Heli-Coil 100 — 4GDK9 8mm 5.325 mm 42mm  4EYX7  Heli-Coil 100 4DALS | 460Х1 
1.5 іп 1745in 1 Үріп  4EYP5 — 1 5WZKÜ 5XAC4 10mm 5.325 mm 42mm 4ЕҮХ7  Heli-Coil 100) 4DAL7 4GDX2 
304 Stainless Steel, Dry Film Lubricant 12mm 5.325mm 42mm  4EYX7  Heli-Co 100| 4DAL9 4GDX3 
0.19in — 0.246 in #7 4EYP4  Heli-Coil 100| 46771 4GDL5 5mm 6.525mm_ 52mm  4EYX9  Heli-Coil 1007 4DAP9 | 4GDY1 
10-32 0.285 im — 0.246 in #7 4EYP4 Heli-Coil 100| 46772 | 46016 7.5mm 6.525 тт 52mm  4EYX9 Неї-СоП 100 4DAR2 | 4GDY2 
0.38in — 0.246 in 37 4EYP4  Heli-Coi 100| 46773 | 46017 7.5mm 6.525тп 52mm  4EYX9  Heli-Coil 12 | 4EYLS — 
0.57 in 0.246 in #7 4EYP4 Ней-Сой 100| 46774 — 10mm 6.525 mm _ 5.2mm 4EYX9 — Heli-Coil 100| 4DAR4 4GDY3 
0.187 in 031біп G 4EYP1  Heli-Coil 100 = 4GDN9 M5x0.8 12.5 тт 6.525 mm  5.2mm 4EYX9 — Heli-Coil 100) 4DAR6 4GDY4 
14-28 0.25in 0.316 in G 4EYP1  Heli-Coil 100| 4CZX8 4GDP1 15 тт 6.525тт 5.2mm (4ЕҮХ9  Heli-Coil 100| 4DAR8 4GDY5 
0.375in 0.316 in G 4EYP1  Heli-Coil 100 = 4GDP2 5mm 6.8mm 52mm 4ЕҮХ9 — 10 | 50/714 | 5XAD4 
0.5in 0.316іп G 4EYP1  Heli-Coi 100 | 4CZX9 | 4GDP3 75mm 68mm 52mm 4EYX9 — 10 5WZLS | 5ХАП5 
* Length is installed length. 10тп 6.8mm 52mm 4ЕҮХ9 — 10! 5WZL6 | 5XAD6 
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«E000 Helical Wire Thread Inserts HeliCoil 
INSERTS 
amm FREE | SCREW 
Internal RUNNING | LOCKING 'pternal Es b ыы am 
Thread М Free "e Pkg. Нет Item Size _ Length* бо! Dia. DrillSize Insert Tap Brand Qty. | Мо. No. 
Size Length* Coil Dia. Drill Size Insert Tap Brand Qty. No. No. 304 Stainless Steel, Dry Film Lubricant 
6mm 7.6/5 mm 6.25mm  4EYY2  Heli-Doi 100 4DAUG | 4GDY9 zomm 345mm 37  4EYXi Helicoil 1007 4DAFO = 
9 mim: for mm-psomm. АЕ РУР: Нео Т АПА 2246021 M25x 38mm 345mm 497 4ЕҮХІ Неі-СоП 100| 4DAG1 | 46006 
12mm 7.675 mm 6.25mm  4EYY2  Heli-Coil 100 | 4DAV1 46072 045 5mm 2.45 mm #37 AEYXi Heli-Coil 100! 4DAG2 46007 
15mm 7.675mm 6.25mm  4EYY2 Нві-Сой 100| 4DAV3 | 46073 i 63mm 345mm 437 ДҮХЙ Heli-Coil 100! — 16008 
M6x1 18mm 7.675 тт 6.25тт  4EYY2  Heli-Coil 100| 4DAV5 — 3mm 4075mm 345mm 4EYX5 —Heli-Coil 100 | 4DAJO — 
amm =f Be Mn 625mm =: Н8 i-Coi tet 311. Ей yap? M3x05 4.5mm 4.075 тт 315mm 4EYX5  Heli-Coi 100 | 4DAK2 = 
3 mm 798 mn ELI ЗАР =o Swis ENADE 6mm  4.075mm 35mm  4EYX5 Heli-Coil 100, 4DAK4 — 
1911 55 mm eam AEVYO = 10- 8WZLS XADI 3.5 mm 4.675mm 3.7mm  4EYX4 Неі-Сой 100 = 46009 
EEUU — М3.5х0.5 5.3mm 4.675 mm 37mm  4EYX4  Hel-Col 100| — 4GDV1 
wzx1 үш 8.925 mm 7.25тт AYM  Hel-Col 100. 4DAXS | — 7mm 4675mm 37mm  4EYX4 Heli-Coil 100| — | 4GDV2 
17.5 тт 8.925mm 725mm  4EYY4 Нві-Сой 100, 4DAX7 - 4mm 5328 mm 2mm 4EYX7 — Heli-Coil 400 ADANG = 
8mm 10.075 mm 8.3mm 4ЕҮҮ8 Ней-Сої 100| 4DAYI = M4x0.7 6mm 5.325 mm 42mm  4EYX/ Hel-Coi 100 4DAN8 | 4GDX5 
12 тт 10.075 тт 8.3mm  4EYY8  Heli-Coil 100) 4DAY4 — 8mm 5325mm 42mm ДЕҮХ7  Heli-Coil 100 — AGDX6 
20mm 10.075 mm 8.3mm  4EYY8  Heli-Col 100 | 4DAY7 = 5mm 6525mm "52mm  4EYXS Heli-Coil 1007 ADATS — 
24mm 10.075 тт 8.3mm 4EYY8  Heli-Col 100 | 4DAZ1 = MB x 0.8 : : saal = 
M8x125 15mm 1008 тт 83mm  4EYY8  Hel-Col 12 | AEYLG = 75mm 575mm simm 4/2 НепСоП 1001 ADAUZ 
8 10:35 83 4ҒҮҮ7 == 10 5WZN3 5XAE3 6тт_ 767отт 625тт  4EYY2 Неї-Сопй 100 4DAW8 | 46075 
11 103 mm зт AEVYT 10-1 8WZNA ХАН M6x1 9mm  7.6/5mm 625mm  4EYY2  Heli-Coi 100| 4DAX1 46076 
16 mm 1033 mm ӨП jevy = WN {2mm 7.675тт 6.25mm  4EYY2  Heli-Col 100, 4DAX3 46077 
mm Im ЛЫШ "s M8x125 8mm 10.075 тт 8.3mm  4EYY7  Hel-Coil 100| 4DCC1 = 
meee тт 12.526 m 10ómm —4EYVS НЕС] 100] с |;  Miromie 60 
mm қ mm .9mm ell-COl = r T 
30mm 12225mm 10.5mm  4EYV8 Неі-Сой 100 | — | 4GDT3 мә5х REM imm 2 mm ANA BEES ВА | — 
15mm _ 12.23 тт 10.5mm  4EYV8  Heli-Coil 100 | 4DAE6 - 045 ЗӘР AEI Helicoil 100 ADAES = 
Mi0x1.5 15mm 12.23mm 10.5mm 4ЕҮ/8 Нві-Сой 12 | 4EYK1 = 3mm 4075 mm "315mm  4EYX5  Heli-Coil 100 | 4DAK6 = 
hmm 25mm бшш. ы == О HAUT | АА 45mm 4075mm 35mm  4EYX5  Hel-Coi 100/ 4DAJ3 — 
13 mm 122 mm {0.4mm EWB = 10 DE ЗХАЕ M3x05 6mm  4075mm 315mm  4EYX5 Heli-Coil 100| 4DAK8 | 4GDW7 
тп es Im 15.5 mm — 75mm 4.075 mm 315mm  4EYX5  Heli-Col 100, 4DAJ5 — 
18mm 1465mm 125mm  4EYWS  HeltCol 100, 4DAET = 9mm 4.075mm 315mm 4ЕҮХ5  Hel-Coi 100 | 4DAJ7 — 
Mi2x 19mm 485mm 125mm 4EYWS HelCoil 6 | AEYKA = 35mm 46/5mm 37mm 4EYX4 Неі-Сой 100|  — | 46013 
30mm 14.65тт 12.5mm  4EYWS5  Heli-Coil 100 — 4GDT4 СО = 
175 12 15 193 AEYWS 5 SWZP8 SXAF2 M3.5x0.5 5.3mm 4.675 mm 37mm  4EYX4  Heli-Coil 100 4GDV4 
mm mm Temm = 7mm 4675mm 3.7mm  4EYX4  Heli-Col 100| — 4GDV5 
ТЕРГЕН 16 mm 15 mm 12mm SUN = 3 SWPS SXAF4 4mm 5325mm 42mm  4EYX/  Hel-Coil 100 | 4DAPi | 4GDX7 
жа мп fms 1938 ewes с BXAF3 6mm 5.325 mm 4.2mm  4EYX7  Heli-Coi 100 4DAP3 | 4GDX8 
Мех ушт timm атан ҒЫР — айтай M4x0.7 8mm 5.325mm 42mm  4EYX7 Неї-Сої 100| 4DAP5 | 4GDX9 
: seam domm — emm АЕО = 10mm 5.3225 mm 42mm 4ЕҮХ?  Hel-Col 100| 4DAN2 = 
51 mm 17 mn РЕЛІ TEW Ben Cai 100 dGDTS {2mm 5.25 mm 42mm 4ЕҮХ?  Hel-Col 100| 4DAN4 — 
М14х2 mm mm Smm e Evol = 5mm  6.525mm 5.2mm 4ЕҮХО Не!-Сой 100| 4DAT1 4GDY6 
Timm шт 145пп AEW Helicoil 100 | | 46016 75mm 6525mm 52mm  4EYX8 Неі-СоП 100 4DAU4 | 4GDY7 
MTIXTS 7H mm 1758 mm tá mm ҮЛ? — 5— —RMIRS M5x0.8 10mm 6.525 mm 5.2mm  4EYX9 Неї-Сої 100 4DAT3 | 4GDY8 
Mics —S mm i735 т EVI 5 БУДЕТ 12.5mm 6.525 mm 5.2mm  4EYX9 НеїСої 100| — 4DATS 
X 16 mm 1935 mm Teram AEYWS —Hel-Coll 100 = АЕТ 15mm 6.525тт 52mm 4ЕҮХО  Heli-Col 100 = 4DAT7 
mme оз РШ ple = 6mm 7.675 mm 6.25mm  4EYY2 Неї-Сої 100 4DAV7 46078 
24mm 19.25 mm 16.5mm 4ЕҮМ8 Heli-Coil 100 4DAE8 | 4GDT8 9mm 7675mm 625mm  4EYY2 Heli-Coil 100  4DAV9 = 
Misx2 24mm  Ti25mm 165mm 4ЯЕҮШЕ Hell-Coll__6_[ 4EYKT = M6x1 12тт 7675іт 625тт  4EYY2 Неї-Сой 100  4DAW2 | AGEAi 
32mm 19.25 mm 16.5mm  4EYWS8  Heli-Coil 100 — 4GDT9 15 тт 7675mm 625mm  4EYY? Heli-Coil 100 = ADAW4 
16 тт  19.6mm  16.5mm  4EYW8 — 1 5WZR4 — А ^ erm 
16 196 165 AEYWT 1 SXAF8 18mm 7.675 mm 6.25mm  4EYY2  Heli-Coil 100 — 4DAW6 
1657 mm 5mm 19.əmm = — 8mm 10.075 mm 8.3mm  4EYY7 Неі-Сой 100|  — 4DAZ4 
ep 24mm 196mm 165mm 4EYW8 — — 1 | 5WZR5 — 12mm 10.075 mm 8.3mm 4EYY7 Не Ei 100| = 40077 
d M8x1.25 16mm 10.075 mm 8.3mm  4EYY7  Hel-Col 100|  — 4DCA1 
Mi6x2 24mm 196mm 16.5mm 4EYW/ — 1 = SXAF9 20mm 10.075 mm 83mm  4EYY7 Неі-Сой 100| — 4DCA4 
27mm 21.65тт 18.75mm 4EYW9  Heli-Coil 6 4EYK8 — 24mm 10075mm 83mm  4EYY7  Heli-Coil 100 = ADCA7 
18mm 22mm  18-8mm  4EYW9 — 1 | 5WZR6 = Sav-A-Thread Metric ` = 
M18 x 2.5 18mm 22mm 18-8mm 4ЕҮМ/8 — 1 — 5XAGO 12L14 Steel, Black Oxide Finsh 
27mm 22mm  18-8mm  4EYW9 1 | BWZR7 — 0.307in — 0.667 in — —HaiGol 6 1 4CZET 
27mm 22mm 18-8mm  4EYW8 — 1 — 5XAG1 M14 x 0.422 in 0.667 in = Heli-Coi 6 4С709 
30mm 23,98 тт 20.75mm 4ЕҮХ2  Heli-Col 4 | 4EYK9 EX 125 -0669h 067 — — Hel-Coil 6 | -ACZD8 = 
M20x2.5 20mm 244mm 20.8mm  4EYX2 — 1 | 5WZR8 | 5XAG2 Spark Plug Metric : 
30mm 244mm 20.8mm  4EYX2 = 1 | 5WZR9 | 5XAG3 304 Stainless Steel 
М24Х3 36mm 29mm 250mm  4EYX3 1 | 5WZTO | 5XAG4 Moxi Osi 0494 in = Наро 6 7 ACZD7 — 
* Length is installed length. Mi4x 0472in — 0.688 in — — Heli-Coil 6 | 4CZE2 — 
125 05in  0.688in = -- Hel-Col 6 | 4CZE3 - 
: 0.75 in 0.688іп = —  Нві-Сой 6 | 4CZE4 - 
M18x15 0.5іп 0.895іл --  Hel-Coil 6 | 4CZE5 - 
А РРА 
MeliCoil Есон. 
Screw Thread Insert Тарѕ 
STI taps are oversized from standard taps to allow for the wire insert once 
installed. High-speed, steel intermediate (plug) lead taps cut threads to a precise d 
dimension. 20960 
Note: Additional sizes are available; go to Grainger.com and search for "Screw Thread Insert Taps". 
Thread Overall Pitch Dia. Mfr. Item Thread Overall Pitch Dia. Mfr. Item 
rad Pitch Length Shank Dia. Length Limits Model X Brand No. e Pitch Length Shank Dia. Length Limits — Model Brand No. 
#4 40 Tc in %a in 2 in H1 O4CPB  Heli-Coil 4EYT8 H0 32 iin TA in 2%in H2 3FPB Неі-Соі 4EYP4 
#6 32 7 in Asin 2% in H2 OGCPB  Heli-Coil 4ЕҮМІ yr 28 154 in Ye in 2 734; in H2 4FPB Нві-Сой 4ЕҮРІ 
#8 32 Tte in 7o in 2 95 in H2 2CPB Не!-Со! 4ЕҮМЗ Metric Coarse 
Ww 20 1%їп 34e in 22% in H2 4CPB  Heli-Coil 4ЕҮМ9 M4 070тп  2222mm  4.93mm 60.32 mm D6 2087-4  Heli-Coil 4ЕҮХ8 
: 20 Twin Js in 2 7, in H3 43045 Recoil 26948 М5 0.80mm 25.40 тт  6.48mm  6400mm D7 2087-5 Heli-Col 4ЕҮҮІ 
"T 18 Tin 36 in 2 йв in H3 5CPB  Heli-Coi 4EYU1 мв 00mm  2183mm 800mm 7183mm 03 45065 Recoil 206960 
ie 18 Tin % in 2 в in H3 43055 Recoil 20950 1.00тт 28.58 тт  8.07mm 69.06 тт D3 4687-6 Heli-Coil 4ЕҮҮ2 
ж 16 12/ in 2%a in 3% in H3 6CPB Не/-Со! 4EYT4 M8 125mm  23.81mm 10mm  79.77mm D9 45085 Recoil 20962 
4 16 Tin ain 3 9» in H3 43065 Recoil 26952 125mm  3175mm  9.68mm  /461mm D9 2087-8 Heli-Coi 4ЕҮҮ8 
Ae 14 Tin Main 3 ain H3 7CPB Нві-Соп 4ЕҮШ? wi? 15mm 30Л6тп 11.2 тт  9485mm Dii 48125 Recoil 20966 
w 13 Asin Wein  3/^ein H3 8CPB  Heli-Coil 4ЕҮМ5 1.75тт  42.0/7mm 10.90mm 9128mm Dii 4687-12 Heli-Coil 4ЕҮМ5 
13 1196 in 195 in 3374 in H3 43085 Recoil 20954 M14 2.00mm _ 32.00 тт  12.50mm 102.00 mm 03 45145 Recoil  5WA95 
gy 050mm 2 in Tha in 41A in H3 43105 Recoil 20956 200mm 46.04 тт 13.77mm 102.39mm H3 4687-14 Heli-Coil 4EYW7 
0.50mm 2 in a in 4 Vi in НЗ 8187-10 Heli-Coil 4EYU3 wig 200mm  36.00mm 14.00 тт 112.00mm 03 45165 Recoil _5WA97 
yy 060mm 2 гіп Main 4 Mein H3 43125 Recoil 20958 2.00mm __ 50.80 тт 14.99 mm 107.95 тт H3 4687-16 Heli-Coil 4ЕҮМ8 
0.60mm 2 75» in Me in 4%ein H3 8187-12 Heli-Coil 4EYT1 M20 2.50mm 45.00тт  19.00mm 130.00 mm D3 45205 Recoil  5WB11 
JW 070mm 2 %іп Sea in 5 іп НЗ 8187-14 Heli-Coil_4EYV1 2.50mm 56.36 mm 19.00mm 124.62 mm H4 4687-20 Heli-Coil 4EYX2 
1 080mm  2%sin 1 Yasin 5% in H4 8187-16 Heli-Col 4EYR7 M24 3.00mm 65.09 mm 2276 тт 138.11 mm D4 4687-24 Heli-Coil 4EYX3 
1W' 1.00mm 3 in 1 7 in 6 % in H4 8187-20 Heli-Coil 4EYP8 Metric Fine 
19 125mm  39ein  1'94in  6™sin H6 8187-22 Неі-Со! 4ЕҮН6 M14. 90mm 46.04mm 12.19 mm 9684тт H3 5476-14 Нві-Со! ДЕҮМ6 
1.50mm  75.00mm 12.50mm 102.00mm 03 47145 Recoil  5WAO93 
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FASTENERS Scan. Order. Done. 
Thread Inserts Details on page A1. 


2 Locking 
Key Internal External Installation Item Pkg. 
Thread Size Thread Size L Drill Size Tool No. Мо. Qty. 
Thick Wall 
2 Locking Keys 
10-24 3-16 031i OQ 5ХА40 5ШҮ70 10 
10-32 3&16 — 031in Q 5XA40 5WY71 10 
7-20 76-14. 0.37іП X БХА41 5ШҮ72 10 
7-28 2-14 037іП X 5XA41  5WYT3 10 
4 Locking Keys “ 
8-32 96-18 03111 БХАЗ9 5WY69 10 Nut Insert 
96-18 7-13 0.43іп Hsin 5ХА42 5WY74 10 
96-24 7-13 0.43іп 7Уыіп 5ХА42 5WY75 10 
шш лы RM 
s 87, 16- .9 In 64 ІП 
4 Locking 78-14 RAI 0.62 in Jin 5ХА43 5WYTB 10 
Key 76-20 3-11 0.62in in 5ХА4З 5М/Ү79 10 
7-13 A-416  0.62in ^in 5ХА44 5WY80 5 
12-20 y16 0.62in 4&in  5XA44 5WY81 5 
%-12 A-416  0.81іп ^&in  5XA44 5WY82 5 Knurled 
96-18 WAG 0.81іп 4&in  5XA44 5WY83 5 Nut Insert 
56-11 7-14. (.87іп “шіп 5ХА45 5МҮ84 5 
An п Теп 8046 WYBE 
4- o- 12 in ^e in 5 5 
Key Lockin 2 
4- h- .25 in ^e in imi 4 i i 
y g 76314 1/412 125 in 1 Vis in 5XM6 BWY89 1 Eliminate the need for tapping, welding, and brazing. 
Thread Inserts 1-8 195-12 1.37іп ivisin 5ХА47 5МҮ90 1 Upper sleeve and base has both internal and external 
n WEE Оп ten 57 БИРӨ 1_ | threads. Install in predrilled or punched holes in metal 
e 1-14 19412 — la7in {sin 5ХА47 5ШУ92 1 ) р punched holes ІП metal or 
= For metal applications; i de : айсы 
, Thin Wall rigid material of at least 352". 
not recommended for cast 2 Locking Keys . ica E | 5 "P 
iron or brittle material 10-24 56-18 0.31 І 5ХА40 5WY93 10 Note: Aluminum available; оп Grainger.com®, search for "aluminum 
138 $16 лп ПМУ Шы | one 
Repair damaged threads with ds = SEAT 
m ; 7-28 %46 037 0 5XA41 SWY96_ 10 Knurled Nut Inserts—For blind or limited clearance. 
АЕ ee ae ШШ ЫШ ЫЕ мышы, юы ан 
i i i X х1. mm 8.8mm Thread Body Item Pkg. 
preventing rotational spinout from 4 Locking Keys Size Head Dia. Dia. No. Qty. 
vibration or torque. ша: Teu 043 іп x BU ЕТЕД i Knurled Nut Inserts, Stainless Steel 
i is ТЕ he- A3 in 5 5 10-32 0.306 in 0.281 in 4CUF6 — 10 
Note: Units measured in inches have an 36-16 7-13 — Q5in uin 5ХА4З 5WY99 10 7-20 04 in 0.375 in 4CUF7 — 10 
internal thread class of 3B and an external %-24 7-13 0 5іп Jin  5XA43 5ХАЧ0 10 56-18 0.528 in 0.5 in ACUFB — 10 
thread class of 2A. Metric units have an Тт шан 152 іп RIT in SUUS SX ТІ mE еп = in pla 10 
i 167 16- .02 In 64 ІП XU. .09 mm $ mm 
оно o i i i SE STI —— 062in hn —5XM4 SXAI3 5 | Nut Inserts, Zinc Steel 
: Ec mL. Оп ш ац em E 6-32 0.25 in 0.215 in 5NNTO 100 
i i x x1. mm 10.80mm 8-32 0.282 in 0.246 in 5NNFA 100 
Зарлы шын idee Ы MBx125 — Wi2:x125mm 2 mm_10.8mm 5ХА40 5XA34 5 1024 02140 02770  5NNF 100 
А рі val M10 x 1.25 М14 х1.50 14mm 12.800mm 5ХА43 5ХАЗ5 5 10-32 0.314 in 0.277 in 5NNF2 100 
Grainger.com®; search for "stainless steel M10 x 1.5 Mi4x15 14mm 12.8mm  5XA43 5ХАЗ6 5 7-20 0.408 іп 0.372 іп 5NNT2 50 
key locking thread inserts" or "key locking M12 x 1.25 М16 х1.50 16 mm 14./bmm 5ХА44 5ХАЗ7 5 6-18 0.537 іп 0.496 іп ЕЛТІРІ; 
thread installation tools". М12 х 1.75 Mi6x15 16mm 1475mm  5XA44 5ХАЗ8 5 3-16 0.6 in 0.559 in SNNF3 25 
Well-Nut 7» 
x Ug Jack Nut Diamond- 
— Knurled, Flush 
POP Ж Avdel’ 


Threaded Inserts 


Diamond- 


Jack Nut—For use in thin, soft, or brittle materials. Can be set with manual or | Press Inserts Knurled, 


: ; Flanged 
pneumatic tools. Steel material. Removable. = Use in plastic 


Well-Nut—Flanged bushings have a brass machine nut molded on to 1 end. Note: Stainless steel are available; on Grainger.com®, search for "stainless steel press inserts." 
Seal against moisture and gases and help prevent galvanic corrosion. For 
isolating against shock-and-vibration and electrical conductivity. Rubber, chloro- 
phrene material. Removable. 


Diamond-Knurled—lnserts are installed cold, eliminating the need to chase 
threads. For blind and through holes; install with a hammer or arbor press. 


Well-Nut Jack Nut Reverse Slot—Reverse slot puts head on the back side of the part for greater 
Thread| Head Body Item Pkg.| Head Body Item Pkg. | pull-out resistance. Simply drill or mold hole and press into place. 
Size | Dia. Dia. Grip Range No. Qty.) Dia. Dia. GripRange No. Qty. : | 
0.462 in 0312in 0.015100156їп 3ZLVB 25 (0.469 in0.308 in 21510 зд 25 | теша], ТИРА eee Леп по. ана. Length pru Mem QU 
6-32 : 1 : : л 4 : 
i ; А қ an 0.187 to Diamond-Knurled, Flanged 10-32 win Иіп 4ZU15 25 
0.554 іп 0.24 in 0.375 to 0.512 in 3ZLV5 25 |0.469in0.308 in 0:375 |0 3ZLU7 25 толе m X225 —50 ONT Win vein AZUT8 25 
8-32 (0.438 in 0.312 in 0.015 to 0.156 in 32004 25 = 4-40 Yin ein 42031 50 95-18 sin Yin 47120 10 
шлш ишш отты = Е Е 2 3658 10 00 22 B 
10-24 і ы А ІП Ht 6 E x U. mE mE 
Ae гн — = = 0581 позе т 017710 эшш | УТ seh MUN o Meo уп Ит АШ — 9 
0.5in 0.377in 0.015 10 0.192 in 3ZLW3 25 = 95-18 Asn іп AZU41 10 Méxi іп Asin 4708 25 
Md iP RETURN E "T ——— Reverse Slot re RE 
.562 in 0.377 in 0. 0 0.232 in — iamond-Knurled, Flush p E -D| ^e in & in 
| 063in Q5in O015100.157in 32042 10 (0.625 in0.438in 001510 заци 25 MINE ON 30 aap yem зеш Teuge Ый 
7-20 5635 in 0.5m 0.25010 0.457 in 3ZLVS 10 = 4-40 Увіп Әсіп 4ZE99 50 8-32 Wein in 1GUC8 50 
0.741п 0.5in 0.031100.187 in 3ZLV6 10 — 6-32 Jin Asin 42041 50 10-32 %in “in 16004 25 
31-18 |0.875іп 0.62 іп 0.015to0.156in 3ZLV7 5 - 8-32 Sisin сіп 42143 50 9-20 (hin sin 16001 25 
%-16 |1.162іп 0.75іп 0.01510 0.437 in 3ZLV3 5 = 10-24 %in Ип 42017 25 
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FASTENERS 
Thread Inserts 


Knife Thread Inserts 


1 Brass 

= Use with hardwoods 

External knife threads with slotted drive 
hold firm without crushing. 


Note: Stainless steel knife thread inserts are available 
on Grainger.com®; search for “knife thread inserts.” 


yy 


Internal Item Pkg. 
Thread Size Length Drill Size Power Driver No. Qty. 
4-40 in Á in — 
8 In 4 In i 
8 In 4 In 
6-82 & in A in 
віп 4 In 
8-32 sin Ya in 47552 4KXP5 250 
21П ІП 
10:24 ain % in 47553 4KXP6 250 
10-32 bin біп 
үгіп in 47553 4KXP7 250 
21П 64 ІП 
Ve20 Bin % in 47554 4KXP8 250 
74-28 % in 36 in 47E54 47062 25 
5% ІП % ІП 47E55 42U64 25 
96-18 Yin VATI 47Е55 4КХР9 100 
16- 8 In ? |n 
% In % ІП 4ZE56 47066 25 
%-16 5% in Yin 42Е56 4KXR1 100 
8- 8 In о |n 
X 8 In 4 In 
Xx ? |n 8 ІП 
X 21П 8 In 
Xx віп ? |n 


Thread Insert 
Power Drivers 


Install thread inserts without engaging 
the threads. Drivers ensure inserts are 
installed at the proper depth. 


Item 
Use With Internal Thread Size No. 
in Shani 


Item 
Use With Internal Thread Size No. 
^ in Shani 


— o S ë 4E _ 
#8, and M5, M4 47Е52 
— $H0 — 453. 


% in and M10 47Е56 
TAs in and M12 47Е57 
% in and 94e in 47Е58 


JA in and М6 47Е54 in ап 
Эе in and М8 47Е55 Min 47Е60 


Internal — External Power Item Pkg. 
Thread Size Thread Size Length — Wall Type Drill Size — Driver No. Qty. 
4-40 10-32 TA in Неау Yao in — 47Ү16 10 
A ha in Неау 
6-32 x .5 mm сау {imm 
he- ба in сау 
8-32 гар 5mm Неау 9mm 
he- ^e in in 
10-24 - САШ вау ^e in 
х1. ‚5 mm сау 9mm 
Ag ^e in in 
10-32 h- 52 in Неау ^e in 
М8 х 1.25 7.5 тт Heav 6.9mm 42Е53 47664 9 
6 in in 


he- ^s in бау ба in 
he- ^e in in 
Susa - & in Heav біп 
2-18 x1. 5mm сау 4mm 
16- ба in Xtra Неа 4 in 
he- ^e in in 
9в-24 - & in Heav біп 
- ^ in in ба in 
ais й6- ба іп сау ба in 
%-16 X mm Неау mm 
8- ^30 ІП xtra Нва 82 ІП 
Hm - ^ in in 4 in 
%-24 he- fea in бау шіп 
PES h- ^e in in біп 
6-14 h- hz in Heav бә ІП 
PE he- ^e in in 4 in 
is-20 - ^o in бау бә in 
h- in in біп 
A ^o in Heav бә in 
1-13 h~ in вау 2 in 
x mm сау mm 
8- 16 In ‘xtra Неа ба in 


8 In ІП 64 |l 


2 
#20 ya in Heavy п  4ZE58 4 8 5 _ 
16- 4- ^32 In вау 32 In 
54-11 7-9 ihin Heavy Gin 4759 42896 5 
= ^32 In xtra вауу 8 In = 
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Flush Flanged 


Hex Drive Thread Inserts 


= Die cast zinc alloy 

= Use with soft woods, composition board, and MDF 

= Install with a standard hex key or power driver 

Flush models are for installation on curves or below surfaces. Flanged models 
help control the insert depth. For knock-down furniture, shipping crates, and 
cabinetry. 


Internal Item Pkg. 
Thread Size Length Drill Size Нех Key Size Power Driver No. Qty. 
usl 
^ ба in fa in 
- ба in 5» in 
- ба in 5; in 
354 in 23/64 in M6 42086 42078 100 
1-20 25/5, in 29% in M6 42086 47079 00 
52 in ^o in 
96-18 8554 in Fein M8 47Ү12 47084 50 
354 in 754 in M6 42086 42073 50 
Méx1.0 25/5, in 755. in M6 42086 47074 50 
ба in ^o in 
M8x125 05 in Fein M8 47Ү12 47081 25 
Flanged 
^ ба in ба in 
As in 5» in 
10-24 255» in Yo in M5 47185 47091 50 
7e in 35 in M5 42085 47092 50 
10-32 Ува in 5» in M5 42085 47093 50 
52 in 5» ІП 
ба in Ува in M6 42086 47/95 100 
14-20 42 in fa in 
Yea in ба in M6 42086 47097 50 
ба in ain 
$16 ба in a in 
ба їп ^c in 
Уе-18 ба in ^s in 
ба in ain 
M6 x1.0 5 in ain 
ба їп ^s in 
M8x125 42 in ^o in 


EZ LOK 
Self-Locking Thread Inserts 


= Carbon steel 


Adhesive on the external threads activates 
immediately after installation, locking the 
insert into place and sealing against liquids 
and gases to pressures of 6000 psi. 

Note: Internal thread class for internal thread sizes 


is 2B; 6H for metric sizes. External thread class for 
external inch thread sizes is 2A; 6G for metric sizes. 


303 stainless steel available; on Grainger.com®, search 
for "303 stainless steel self-locking thread inserts." 


Internal _ External Power Item Pkg. 
Thread Size Thread Size Length Wall Type Drill Size — Driver No. Qty. 
55-18 74-0 16 in Неау ^94 in 47Е59 47897 5 
az E 5» in сау & in 
i- E ha in сау & in 
%- Й- 6 in Неау ба in = 
%- A= біп Неау ба in — 
E - 4 in сау 5» in — 
- - АШ сау ha in — 
x0. x ‚5 mm Неау mm = 
x0. x1 5mm Неау 9mm 
x0. IL .5mm сау Jmm 
M10 х 1.5 10.5 mm Неау 8.6mm 47Е54 47-41 10 
N51 8- ЯШ Неау ^s in 
x: .5mm Heavy Amm 
M8 x 1.25 2- 64 ІП вау 64 ІП 
M10x125 %6-12 3564 in Heav ЗИ in 47Е56 47Е70 10 
x mm Неау mm 
М10х15 he- 64 in Неау ба in 
M16 x2 17mm Heav 14mm 42Е57 4ZE35 5 
MI2x 1.75 — gm 2182 in Heav 22 in 47Е57 AZE71 5 
M14 x2 8-9 ^e in Heav Yea in = AZE72 5 
M24x3 — 20mm Неау 21mm 47Е59 47Е36 5 
MI6x2 - — an Hew 7a in 4265047736 — 
M20x25  M36x4 30mm Heavy 33mm — 47Е37 5 
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FASTENERS 
Threaded Rods 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Threaded Rod 


Dy) «ао 


Double-End Threaded 
Stud w/Round Shank 


(куб Күк 


Double-End Threaded 
Stud w/Square Shank 


Threaded Rods—Headless, fully threaded metal bars are available in stock 
lengths of 1 ft. to 12 ft. Cut to length with a hacksaw or power band saw. 


Threaded Studs—Headless metal rods are precut to standard lengths as 
short as 1⁄4". Can be threaded on 1 or both ends, or along entire length. 


——— ë EI a 
ШД 
Internally 

Threaded Stud 


RH 
ШШШ 


Double-End Threaded 
Stud w/Hex Shank 


Threaded Rod and Threaded Stud Information 


Fully Threaded Studs—Threaded the entire length with conventional 
threads. Commonly used with a nut on either end to clamp 2 parts together. 
Double-End Studs— General term for studs with an unthreaded portion in 
the middle and threads on both ends. Also known as stud bolts. 


1ft. 2 ft. 3 ft. 6 ft. 12 ft. 1ft. 2ft. 
Dia./ | Length | Length | Length | Length | Length Dia./ | Length | Length 
Thread Item Item Item Item Item Thread Item Item 
Size No. No. No. No. No. Size No. No. 
304 Stainless Steel Plain Finish 78-9 — — 
#2-56 = 21YN77 | 21YN68 | 21YN91 — 78'-14 — — 
13-48 — 21YN87 | 21YN98 | 21YP11 — 1-8 | 19NL59 | 19NL60 
34-40 — 21YP12 | 21YN60 | 21YN70 — 1W-7 | 19NL61 | 101830 
#5-40 — 21YP13 | 21YP14 — — 1W-7 | 101833 | 19NL64 
46-32 | 19NN60 | 19NN61 | 19NN62 | 19NN63 — 1-6 | 101836 | 19NL66 
18-32 | 19NN64 | 19NN65 | 19NN66 | 19NN67 — 2'-4-1/2 — — 
#10-24 | 19NN68 | 19NN69 | 19NN70 | 19NN71 = B7 Steel Black Oxide Finish 
#10-32 | 19NN72 | 19NN73 | 19NN74 | 19NN75 — %-16 - - 
И'-20 |10W656 | 10W657 | 4RDF8 | 4RDH8 | 19NN76 %-11 - - 
14-28 | 10W693 | 10W694 | 19NT30 | 19NT38 | 21YP22 34'-10 — — 
%6-18 | 10W659 | 10W660 | 4RDG1 | 19NT39 | 10W661 B7 Steel Plain Finish 
548-24 | 10W695 | 10W696 | 19NT31 | 19NT40 | 21YP23 Va'-20 — 19NL87 
36-16 | 10W662 | 10W663 | 4RDG3 | 4RDJ3 | 10W664 И'-28 — — 
38-24 | 10W697 | 10W698 | 19NT32 | 19NT41 — 54s"-18 — 19NL88 
26-14 | 10W665 | 10W666 | 4RDG5 | 19NT42 | 10W667 96-24 - - 
26-20 | 10W699 | 10W701 | 19NT33 19МТ43 — 38'-16 — 19NL89 
9-13 |10W668 | 10W669 48007 | 4RDJ7 | 10W670 38'-24 — — 
9-20 | 10W702 | 10W703 | 19NT34 | 19NT44 | 21YP24 76-14 - 19М190 
%6-12 | 10W671 | 10W672 | 250154 | 10W673 | 10W674 V?-13 — 19NM76 
9-11 | 10W675 | 10W676 | 4RDG9 | 4RDJ9 | 10W677 Yz-20 — — 
38-18 | 10W704 | 10W705 | 19NT35 | 10W706 | 21YN88 %6-18 - - 
34-10 | 10W678 | 10W679 | 4RDH2 | 4RDK1 | 10W680 %-11 - 19ММ77 
34-16 | 10W707 | 10W708 | 19NT36 | 19NT45 — %-18 - - 
7&-9 | 101/681 | 10W682 | 4RDH4 | 19NT46 | 101/683 34'-10 — 19NM78 
7&-14 | 10W709 | 10W710 | 19NT37 | 10W711 | 21YP26 34'-16 — — 
1-8 | 101/684 | 10W685 | 4RDHG | 4RDK4 — 78-9 — 19NM79 
1-8 - - — — 10W686 78-14 — — 
1-14 - - 4RDH7 — 21YP03 1-8 — 19NM80 
1W'-7 — — 25DL55 | 21YN95 | 21YN96 1-12 - - 
1W'-7 | 19NN77 | 10W688 | 19NN78 | 19NT47 | 21YN97 1-14 - - 
1/7-6 | 19NN79 | 19NN80 | 19NN81 | 4RDK6 — 1W-7 — — 
194-5 | 21YP06 | 21YP09 — 21YP19 — 1-8 — — 
2'-4-1/2 | 21YP10 | 21YP20 — 21YP21 — 17-7 — 19NM83 
316 Stainless Steel Plain Finish 1-8 — — 
42-56 | 21YN67 | 21YN69 | 21YN82 | 21YN90 — 1-12 — — 
#4-40 — 21YN72 | 21YN66 | 21YN73 — 198-6 — 10P682 
46-32 | 19NN82 | 19NN83 | 19NN84 | 19NN85 — 198-8 — — 
18-32 | 19NN86 | 19NN87 | 19NN88 | 19NN89 — 198-12 — — 
#10-24 | 19NN90 | 19NN91 | 19NN92 | 19NN93 — 1-6 — 19NM84 
#10-32 | 19NN94 | 19NN95 | 19NN96 | 19NN97 — 1-12 — — 
74-20 | 19NN98 | 19NN99 | 4RDK7 | 4RDL7 — 190-5 — 10P689 
74-28 | 19NL69 | 19NL70 | 29DT92 | 19NL71 | 21YP28 19-8 — — 
5л1е'-18 | 19NPO1 | 19NP02 | 22RV35 | 19NT50 — 2'-4-1/2 — — 
96-24 | 19NL72 | 19NL73 | 29DT93 | 19NL74 | 21YP29 B7 Steel Zinc Yellow Finish 
98-16 | 19МРОЗ |19МР04 | 22RV36 | 4RDL9 | 21YN63 И'-20 | 19ММ86 | 19NM87 
38-24 | 19NL75 | 19NL76 | 29DT94 | 19NL77 | 21YP30 И'-28 — — 
W-13 | 19NPO5 | 19NL52 | 4RDL1 | 4RDN1 | 21YN62 %6-18 | 19NM88 | 19NM89 
79-20 | 19NL78 | 19NL79 | 29DT96 | 19NL80 | 21YP31 54s'-24 — — 
%6-18 - - 290797 — — 38-16 | 19NM90 | 19NM91 
38-11 | 19NL53 | 19NL54 | 22RV37 | 4RDN2 | 21YN84 38'-24 — — 
56-18 | 19NL81 | 19NL82 | 29DT98 | 19NL83 | 21YP32 76-14 - - 
34-10 | 19NL55 | 19NL56 | 4RDL3 | 4RDN3 — 76-20 - - 
9-16 | 19NL84 | 19NL85 | 290799 19NL86 — 72"-13 | 19NM92 19ММ93 
7&-9 | 19NL57 | 19NL58 | 19NT48 | 4RDN4 21ҮР05 7"-20 — — 


2144 GRAINGER. 


ШШЩ 


Find even MORE on Grainger.com? 


Threaded Rods 


» Right-hand thread 

Fully threaded rods can be used for hanging, mounting, bracing, supporting, 
and fastening in plumbing, heating, electrical, construction, and fabrication 
applications. 


Note: Additional lengths and materials are also available; go to Grainger.com? and search for 
"Threaded Rods". 


3 ft. 6 ft. 12 tt. 1 ft. 2 ft. 3 ft. 6 ft. 12 ft. 
Length | Length | Length Dia./ Length | Length | Length | Length | Length 
Item Item Item Thread Item Item Item Item Item 
No. No. No. Size No. No. No. No. No. 
4RDL4 — — 34-12 — — 25DL44 — — 

29DU01 = = 34-18 — — 25DL48 — — 
4RDL5 | 4RDN5 — 58-11 — — 4FHF5 | 4FHG6 | 4FHH6 
19NL62 | 19NL63 21ҮР01 58318 — — 4FHF6 | 4FHG7 = 
19МТ49 | 19NL65 | 21YP07 34-10 | 19NM96 | 19NM97 | 4FHF7 | 4FHG8 | 4FHH7 
19NL67 | 19NL68 21ҮР08 37-16 — — 4FHF8 — — 
21YP04 — — 7-9 | 19NM98 — 25DL45 — — 
7-14 - - 250149 — — 
— 10P719 — 1-8 | 19NNO1 | 19NN02 | 4FHF9 | 4FHG9 | 4RDN8 
— 10P723 — 1-12 - - 250150 — — 
— 10P725 — 15-7 — 10P708 | 19NN04 — — 
1-12 — — 25DL51 — — 
4FHH8 | 4FHL4 | 4FHP6 14-7 — 19ММ06 | 19NNO7 | 19NNO8 — 
— — 4FHP7 1-12 — — 25DL52 — — 
4FHH9 | 4FHL5 | 4FHP8 19-6 — — 25DL46 — — 
4FHJ1 — 4FHP9 1-12 — 25DL53 — — 
4FHJ2 | 4FHL6 | 4FHR1 Grade A Steel Hot Dipped Galvanized Finish 
4FHJ3 | 4FHL7 | 4FHR2 3-16 - 19NN42 | 19NT51 | 19NT52 | 19NN43 
— — — 76-14 - - 250142 — — 
4FHJ4 | 4FHL8 | 4FHR3 Y?-13 — 19NN44 | 4FHC7 | 4FHD4 | 19NN45 
4FHJ5 = 4FHR4 %6-12 - - 29DM69 — — 
29DM87 — — %-11 - 19ММ46 | 4FHC8 | 4FHD5 | 19NN47 
4FHJ6 | 4FHL9 | 4FHR5 34310 — 19ММ48 | 4FHC9 | 4FHD6 | 19NN49 
4FHJ7 | 4FHN1 | ДЕНАб 7-9 — 19NN50 | 4FHD1 | 4FHD7 | 19NN51 
4FHJ8 | 4FHN2 | 4FHR7 1-8 — 19NN52 | 4FHD2 | 4FHD8 | 19NN53 
4FHJ9 | 4FHN3 | 4FHR8 1W-7 — 19NN54 | 29DM70 — 19NN55 
4FHK1 | 4FHN4 | 4FHR9 1-7 - 19NN56 | 4FHD3 | 4FHD9 | 19NN57 
4RDP4 — — 198-6 — — 29DM71 — — 
4FHK2 | 4FHN5 | 4FHT1 15-6 — 10W636 | 19NN58 | 19NN59 | 10W639 
29DM88 — — 194-5 — — 29DM72 — — 
4FHK3 | 4FHN6 — 2'-4-1/2 — 29DM73 — — 
4FHK4 | 4FHN7 | 4FHT2 Grade A Steel Plain Finish 
= 4FHN8 = #2-56 — 19NP83 | 19NP84 | 19NP85 — 
4FHK5 | 4FHN9 | 4FHT3 #3-48 — — 19NP86 — — 
4FHK6 | 4FHP1 — 34-40 — 19NP87 | 19NP88 | 19NP89 — 
4FHK7 — — #5-40 — 19NP90 | 22P342 | 19NP91 — 
29DM91 | ДЕНР2 — #6-32 | 19NM36 | 19NP92 | 19NT25 | 19NP93 — 
4FHK8 — — 30-32 | 19NM37 | 19NP94 | 4FGV7 | 19NP95 — 
29DM89 — — #10-24 | 19NM38 | 19NP96 | 19NT26 | 19NP97 | 22P351 
ДЕНК9 | 4FHP3 | 4FHT4 #10-32 | 19NM39 | 19NR15 | 19NT27 | 29DM84 — 
29DM90 | 4FHP4 — 14"-20 | 19NM40 | 4FGT4 | 4FGV8 | 4FGY5 | 19NM41 
4FHL1 | 4FHP5 — И'-28 | 19ММ70 | 19NT23 | 19NT28 | 4FGY6 | 22P375 
4FHL2 — — 549-18 | 19NM42 | 4FGT5 | 4FGV9 | 4FGY7 | 19NM43 
4FHL3 = ДЕНТ5 9в'-24 | 19ММ71 | 4FGT6 | 4FGW1 | 4FGY8 | 22P376 
39-16 | 19NM44 | 4FGT7 | 4FGW2 | 4FGY9 | 19NM45 
4FHE6 | 4FHG1 | 4FHH1 36-24 | 19NM72 | 19NT24 | 19NT29 | 4FGZ1 | 19NR16 
4FHE7 — — 7Ae-14 | 19NR02 | 4FGT8 | 4FGW3 | 4FGZ2 — 
4FHE8 | 4FHG2 | 4FHH2 26-20 | 19NR17 | 19NR18 | 4FGW4 | 4FGZ3 | 19NR19 
ДЕНЕ — — 19-13 |19NM46 | 4FGT9 | 4FGW5 | 4FGZ4 | 19NM47 
4FHF1 | 4FHG3 | 4FHH3 Y'-20 | 19NM73 | 4FGU1 | 4FGW6 | 4FGZ5 | 19NM74 
4FHF2 — 4FHH4 %6-12 | 19МА05 | 19NR06 | 4FGW7 | 19NR07 | 19NRO9 
25DL43 — — 349-18 | 19NR20 | 22P382 | 22P383 | 4FGZ6 — 
25DL47 — — 
ДЕНЕЗ | 4FHG4 | 4FHH5 | CONTINUED | ] 
4FHF4 | 4FHG5 — 
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Threaded Rods 


1ft. 2ft. 3ft. 6ft. 12 ft. 1ft. 2 ft. 3 ft. 6 ft. 12 ft. 1ft. 2ft. зи. 6 ft. 12 ft. 
Dia./ Length | Length | Length | Length | Length Dia./ Length | Length | Length | Length | Length Dia./ Length | Length | Length | Length | Length 
Thread Item Item Item Item Item Thread Item Item Item Item Item Thread Item Item Item Item Item 
Size No. No. No. No. No. Size No. No. No. No. No. Size No. No. No. No. No. 
356-11 | 19NM48 | 4FGU2 | 4FGW8 | 4FGZ7 | 19NM49 #10-32 | 19NL92 | 19NR44 | 19NTO6 290М85 -- 177-6 | 19NM17 | 4FGKi | 4FGL6 | 4FGR2 | 19NM18 
54-18 | 19NM75 | 4FGU3 | 4FGW9 | 19NR21 | 19NN25 174-20 | 19NL93 | 4FGH4 | 4FGK3 | 4FGN6 | 19NL94 174-12 | 19NM34 | 19NR57 | 19NT16 | 19NM35 | -- 
34-10 | 19NM50 | 4FGU4 | 4FGX1 | 4FGZ8 | 19NM51 174-28 | 19NM22 | 19NR94 | 19NTO7 | 19NTI7 | — 194-5 | 10P597 | 4FGK2 | 4FGL7 | 10P601 | 10P602 
34-16 | 19NN26 | 4FGU5 | 4FGX2 | 4FGZ9 | 19NN27 946-18 | 19NL95 | 4FGH5 | 4FGK4 | 4FGN7 | 19NL96 194-12 | 10P623 | — — | 10P624 | 22P468 
72-9 |19NM52 | 4FGU6 | 4FGX3 | ДЕНАТ | 19NM54 516-24 | 19NM23 | 19NR95 | 19NTOS | 19NT18 | 22P443 27-4-1/2 | 19NM19 | 19NM20 | 19NM21 | 10P606 | 10P607 
74-14 | 19NN28 | 19NR22 | 4FGX4 | 4FHA2 | 10W524 36-16 | 19NL97 | 4FGH6 | 4FGK5 | 4FGN8 | 19NL98 Low Carbon Steel Hot Dipped Galvanized Finish 
1-8 |19NM55 | 4FGU7 | 4FGX5 | 4FHA3 | 19NM57 34-24 | 19NM24 | 19NR96 | 19NTO09 | 19NT19 | 19NR46 Ye-13 = = = —  |10W623 
1-12 | 19NN29 | 22P388 | 19NR23 | — | 19NN30 6-14 | 29DM83 | 4FGH7 | 4FGK6 | 4FGN9 — AAD = = = — | 1047627 
178-7 |19NM58 | 4FGU9 | 4FGX7 | 22P368 | 10P650 6-20 | 19NR47 | 19NR97 | 19NT10 | 19NT20 | 22P446 Low Carbon Steel Plain Finish 
19-12 | T9NN31 | 4FGV1 | 4FGX8 | 22P390 | 19NN32 7-13 | 19NL99 | 4FGH8 | 4FGK7 | 4FGP1 |19ММ01 1-14 |10W525 | 4FGU8 | 4FGX6 | 4FHA4 | 10W526 
1W-7 |19NM60 | 4FGV2 | 4FGX9 | 4FHA5 | 19NM62 77-20 | 19NM25 | 4FGH9 | 4FGK8 | 4FGP2 | 19NR49 Low Carbon Steel Zinc Plated Finish 
174-12 | 19NN33 | 4FGV3 | 4FGY1 | 4FHAG | 19NN34 946-12 | 19NR37 | 4FGJ1 | 4FGK9 | 4FGP3 | 22P428 549-18 | 10P573 | — — — — 
196-6 | 19NM63 | 19NR12 | - | 19NR14 | 10P656 946-18 | 19NR50 | 19NR98 | 19NT11 19М851/ — %'-16 — = — | 4FGR4 | 10P576 
196-12 | 10W533 | 10W534 | 10W535 | 10W536 | 10W537 9-11 | 19NM02 | 4FGJ2 | 4FGL1 | 4FGP4 | 19NM03 177-13 | 10Р577 — = — | 10P578 
172-6 |19NM65 | 4FGV4 | 4FGY2 | 4FHA7 | 19NM67 56-18 | 19NM26 | 19NR99 | 19NT12 | 19NT21 | 19NR53 34-310 = = - -- | 10Р582 
15-12 | 19NN35 4Ғ0/5 | 4FGY3 | 19NN36 | 10W542 34-10 | 19NM04 | 4FGJ3 | 4FGL2 | 4FGP5 19ММ05 1-14 | 10P616 | 4FGJ6 | 48006 | 4RDE8 | 22P460 
194-5 | 10P660 | 22P372 | 22P373 | 4FHA8 | 10P663 34-16 | 19NM27 | 19NTO1 | 19NT13 | 19NT22 | 22P454 T6061 Aluminum Plain Finish 
194-12 | 22P391 | 22P392 | 22P393 | 19NN37 | 10W547 7-9 | 19ММ06 | 4FGJ4 | 4FGL3 | 4FGP6 19ММ07 16-32 — —  |10P776 | 10Р777 | — 
2'-4-1/2 | 19NM68 | 4FGV6 | 4FGY4 | 19NM69 | 10P667 74-14 | 19NM28 | 22P455 | 19NT14 | 4FGP7 | 22P456 H024| = —  |10P778 | 10P772| — 
2-12 | 19NN38 | 19NN39 | 19NN40 | 19NN41 | — 1-8 |19ММ08  4FGJ5 | 4FGL4 | 4FGP8 19ММ10 40-521 — —  |10P780 | 10P781 - 
Grade A Steel Zinc Plated Finish 1-12 |19NM29 | 19NR54 | 19NR55 | — | 22P459 90-20 = —  |10P782 | 10P783 | — 
#2-56 = —  |29DM75|29DM76| — 196-7 | 19NM11 | 4FGJ7 | 19NR40 | 4FGP9 | 19NM12 96-18 | = —  |10P784 | 10P785 — 
#4-40 —  19NR24 | 19NR25 29DM78| — 178-12 | 19NM30 | 19NR56 | 22P462 | 22P463 22Р464 387-16 = —  |10P786 | 10Р787 | — 
#5-40 — 19МН26 | 19NR27 29DM79| — 174—7 |19NM13 | 4FGJ8 | 4FGL5 | 4FGR1 | 19NM15 ҮДЕ - —  |10P788 | 10Р789 | — 
#6-32 | 29DM80 | 19NR28 | 19NTO3 | 19NR20| — 154-12 | 19NM31 | 19NTO2 | 19NT15 | 4RDE9 | 22P465 54-11 = —  |10P790 | 10P791 | — 
#8-32 290М81  19NR30 | 19NTO4 | 19NR31 | - 196-6 | 19NM16 | 4FGJ9 | 19NR42 | 22P434 | 10P594 34-310 = — | 10P792 | 10P793 | — 
#10-24 | 19NL91 | 19NR32 | 19NTO5 | 19NR33 | — 198-12 | 19NM32| — 29ШМ86 | 19NM33 22Р466 
Nylon Fully Threaded Rods 
» Class 2A to 2B threads Meet IFI standards. 
= Temp. range: -40° to 185?F мое: Metric and black nylon fully threaded rods are T MAUDLIN 
= Off-white color also available; on Grainger.com®, search for “black t PRODUCTS: 
nylon fully threaded rods." е 
2t Length | 4ft.Length | Gft.Length | 8ft.Lengh | PEFE-Coated Fully 
Item Item Item Item 
Dia./Thread Size No. No. No. No. Threaded Studs 
6/6 Nylon Plain Finish Item Pkg. 
Length No. Qty. 
#4-40 2KA48 — — — = B7 alloy steel Dar n 
46-22 - 2KA90 = 2KB66 ; i aint зиз 
By ЭББ = Tensile strength: 125,000 psi LA 4KFY4 4 
#10-24 2KA57 — — — Fluoropolymer coating prevents i AKFYE 4 
#10-32 2КА60 = == = galling and seizing. Assembled EVA 4KFY7 4 
30-20 2KA63 2KB12 2KB48 2KB74 я БУ” 4KFY8 4 
549-18 2KA66 2KB15 = 2KB76 with 2H hex nuts. Meet ASTM A193 6" à 4КҒҮ9 4 
36-16 2KA69 2KB18 2KB52 2KB78 standards. бу AKFZ1 4 
17-18 2КА72 2KB21 2KB54 2KB80 6% АКЕ 1 
9811 - - 2КВ56 2KB82 ltem Pkg. Т 
9-10 2KB27 2KB58 2KB84 Length No. — QN. кыл S 
TAT 12"-13 Thread Size 1"-8 Thread Size 
6-9 = 2KB30 E = 2 4KFV6 4 5 4KFZ5 4 
2KB88 2%” 4KFV7 4 БИ" 4КЕ76 4 
КЫ 4KFVB 4 8 AKFZ7 4 
kA 4KFV9 4 б" AKFZ8 4 
37" AKFWi — 4 бӯ" AKFZ0 4 
"-11 Thread Size 69r 4KGAT — 4 
Kee Stock т AKFW2 4 T 4KGA2 — 4 
p ЗИ" AKFW3 — 4 TW 4KGA3 — 4 
Inventory Management ЗУ" 4KFW4 4 13-8 Thread Size 
EEA AKFW5 4 бў" AKGM 4 
TAKE CONTROL OF YOUR STUFF T AKFWG — 4 бИ” АКБА5 4 
А : їй" AKFW7; — 4 69r 4KGAG6 — 4 
What if there were an easier way to ensure you have EVA AKFW8 — 4 T AKGA7 8 
i i i i i 5 ДКЕМ9 4 ТҮ 4KGA8 4 
the right parts in the right place at the right time? 2, IKF 7 A КЕД 1 
Put Grainger's expertise to work for you. It's almost 3410 Thread Size Dr aKGCT 1 
like managing your inventory оп autopilot. 5) Жз A — TUE TWe Sls 
ы T z 
Inventory managed. Space organized. Tr a E А КЕЗ 1 
i ays 4KFX6 — 4 8 4KGC5 — 4 
Time and money saved. ы Lo NE: 5 Аз 4 
Grainger KeepStock solutions are subject to customer eligibility and agreements. БИ" AKFX8 4 97" 4KGC7 4 
+ б" 4KFX9 4 gy 4К058 4 
> Learn more at grainger.com/keepstock БИ" АКЕҮ1 1 1%"-8 Thread Size 
T 4KFY2 — 4 9y 4KGco 4 
TW 4KFY3 4 1077 4KGDi 1 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2145 


FASTENERS Scan. Order. Done. => 
Threaded Studs Details on page A1. E 


Fully Threaded Studs 


Precut rods eliminate the need for cutting or cleaning. Right-hand thread direction. 
Note: Additional sizes, pack qty., and materials are available on Grainger.com® 


Item Pkg. Item Pkg. ltem Pkg. ltem Pkg. ltem Pkg. 
Length — Material No. Qty. Length — Material No. Qty. Length — Material No. Qty. Length Material No. Qty. Length — Material No. Qty. 
4-40 Thread Size 7-20 Thread Size 56-24 Thread Size 58"-11 Thread Size 1%"-8 Thread Size 
Y"  304SSPlain 100498 25 Steel Plain 10Р850 100 1 30455 Plain 4REE7 5 1%" Steel Plain 4UXE2 25 4" Steel Plain 261819 30 
%” 304 55 Plain 100499 25 p Steel Zinc 100487 100 1%" 304 55 Plain 4REE8 5 а" Steel Plain 26LK41 200 447 Steel Plain 26LK80 30 
1° 30455 Plain 100501 25 * 316 SS Plain 100550 10 2" 304 55 Plain 4REE9 5 304 SS Plain 4REJ4 5 4%” Steel Plain 26LK81 30 
TH" 304SSPlan 100502 25 304 55 Plain 10U533 50 2/7 304 55 РІаіп 4REFÍ 5 2W' Steel Plain 26LK42 150 494 Steel Plain 26LK82 30 
2" 30455 Plain 100503 25 ж Steel Zinc 100489 100 ¥"-16 Thread Size Steel Plain 261М87 150 F Steel Plain 26LK83 25 
2%" 304 55 Plain 100504 10 * 304 55 Plain 100534 50 Steel Plain 10P852 50 2/7 ~ Steel Zinc 4ВЕТ9 10 БИ Steel Plain 26LK84 25 
3' 304 SS Plain 100505 10 Steel Zinc  4REL5 100 ж SteelZinc 100491 50 316 SS Plain 21YN47 10 5v" Steel Plain 26LK85 25 
6-32 Thread Size 1" Steel Plain 4REV7 100 304 SS Plain 10U536 25 234" — Steel Plain 26LM88 150 53" Steel Plain 26LK86 20 
y Steel Zinc 10Р859 100 316 SS Plain 4RDW9 10 Steel Zinc — 4RER1 50 3 Steel Plain 26LM89 125 6 Steel Plain 26LN67 20 
304 SS Plain 10U506 50 304 SS Plain 4REC2 50 T Steel Plain 4REY4 50 3%" Steel Plain 26LM90 125 6%" Steel Plain 26LN68 20 
Ж: БИЕ ЗЕ eee ЕЕ 
гіп m eel Plain ain б eel Plain Д" eel Plain 
T Steel Zinc 10Р861 100 TA 316 SS Plain 4RDX1 10 Steel Zinc — 4RER2 50 35 Steel Plain 1ZY66 4 7: Steel Plain 26LN71 20 
304 SS Plain 100508 50 ; 304 55 Plain 4REC3 25 ҮЛ 5 edt ain 4НЕҮ5 50 "n Stea Plain 26LM93 100 Ld S eel Plain 261М72 20 
у" eel Zinc 10Р862 100 19& 30455 Plain 21ҮМ07 10 316 SS Plain 4RDY3 10 teel Zinc 4REU3 5 TW eel Plain 261М73 15 
ти 304 SS Plain 100509 50 Steel Zinc — 4REL7 100 304 SS Plain 4REF3 50 47° Steel Plain 26LM94 100 79% ‘Steel Plain 26LN74 15 
9" Steel Zinc 10Р863 100 m Steel Plain 4REV9 100 Steel Zinc — 4RER3 25 4%" Steel Plain 26LM95 100 8 Steel Plain 26LN75 15 
304 SS Plain 10U510 25 316 SS Plain 4RDX2 10 qw Steel Plain 4REY6 25 4/4" Steel Plain 26LM96 75 1%"-8 Thread Size 
2%" 304SSPlain 100511 25 304 SS Plain 4REC4 10 316 SS Plain 4RDY4 10 5" Steel Plain 26LP66 75 4%" Steel Plain 261124 20 
3' 304 55 Plain 4REA3 10 Steel Zinc — 4REL8 100 304 SS Plain 4REF4 25 Steel Zinc — 4REU4 5 497 SteelPlain 261125 20 
47 304 55 Ріаіп 4REA4 10 1%" — Steel Plain 4ВЕМ1 100 Steel Zinc 4НЕН4 25 5⁄4" Steel Plain 26LM97 75 Бу Steel Plain 261126 20 
8-32 Thread Size 304 55 Plain 4REC5 10 1394 Steel Plain 4REY7 25 572" Steel Plain 26LM98 75 57" Steel Plain 2А808 4 
Steel Zinc 10Р864 100 Steel Zinc 4REL9 100 * 31655 Plain 4RDY5 10 54 Steel Plain 26LM99 75 5V/ Steel Plain 261127 20 
у" 316 55 Plain 21YN33 50 2 Steel Plain  4REW2 100 304 SS Plain 4REF5 10 6" Steel Plain 26LN01 50 594 Steel Plain 26LP02 17 
304 55 Plain 100512 50 316 55 Plan 4RDX3 10 Steel Zinc 4НЕН5 25 3-10 Thread Size 6 Steel Plain 261128 17 
Em II MEZ лс ЕЕЕ ЕЕ 
4" ain ya ain ain д" eel Plain a eel Plain 
304 SS Plain 10U513 50 24 304 SS Plain 4REC7 10 304 SS Plain 4REF6 10 2%" Steel Plain 26LK53 125 694 Steel Plain 261131 15 
Steel Zinc 10Р866 100 Steel Zinc  4REN2 100 ow 316 SS Plain 4RDY7 10 234 ^ Steel Plain 26LK54 100 T Steel Plain 261132 15 
1" 31655 Plain 21YN27 50 ay" Steel Plain 4REW4 100 * —304SSPlan 4REF7 5 3" Steel Plain 261М06 100 7v4 Steel Plain 261133 15 
304 55 Plain 100514 50 2 316 55 Plain 21ҮМ17 10 Steel Zinc 4ВЕҢ6 25 304 SS Plain 4REK2 5 TV; Steel Plain 261134 15 
1%" Steel Zinc 10Р867 100 304 SS Plain 4REC8 10 oy Steel Plain 4REY9 25 3%" Steel Plain 26LN07 100 7%4" Steel Plain 261135 10 
304 55 Plain 100515 25 Steel Zinc 4REN3 50 316 SS Plan 4RDY8 10 3V7 Steel Plain 261М08 75 8 Steel Plain 261136 10 
Steel Zinc 10Р868 100 3 Steel Plain  4REW6 50 304 SS Plain 4REF8 5 3%” Steel Plain 26LP72 75 1%"-8 Thread Size 
2" 316 SS Plain 21YN37 10 316 55 Plain 4RDX4 10 Steel Zinc 4ВЕҢ7 25 T Steel Plain 26LN09 75 8/7 Steel Plain 261168 10 
304 SS Plain 100516 10 304 55 Plain 4REC9 10 3" Steel Plain 4REZ1 25 447 Steel Plain 26LN10 60 8%" Steel Plain 261169 10 
2yr Steel Zinc 10Р869 50 3y" steel Plain 4REW7 50 316 SS Plain 4RDY9 10 415" Steel Plain 26LN11 60 9 Steel Plain 261170 8 
"Steel Zne ARELZ 50 E M M ME III MEME | BR MR M | m M. 
" eel Zinc teel Zinc E ain eel Plain y eel Plain 
3 304 SS Plain 4REA5 10 4" Steel Plain 4REW8 50 Steel Zinc — 4RER8 10 5" 316 55 Plain 21YN49 5 9% бее Plain 261173 8 
4  304SSPlain 4REA6 10 316 55 Plain 4RDX5 10 4" Steel Plain 4REZ2 10 304 55 Plain 4REK5 2 10" Steel Plain 261174 8 
10-24 Thread Size 304 SS Plain 4RED2 10 316 SS Plain 4RDZ2 10 54" Steel Plain 261014 50 172"-8 Thread Size 
y?  304SSPlain 100518 50 "m Steel Plain 4REW9 25 304 SS Plain 4REG1 5 5%" Steel Plain 261015 50 Т" Steel Plain 261186 10 
e гы с I: UERSUM 
eel Zinc i eel Zinc eel Zinc eel Plain A eel Plain 
1 31655 Plain 100542 10 Steel Zinc 4ВЕМ6 10 e Steel Plain 48Е73 5 6" 316 SS Plain 4REM 2 19-8 Thread Size 
304 SS Plain 10U520 50 e Steel Plain 4REX1 10 304 SS Plain 4REG3 5 304 SS Plain 4REK6 2 10%" Steel Plain 26LM16 6 
1и" 316 SS Plain 21YN39 25 316 SS Plain 21YN10 10 34"-24 Thread Size 6/4 Steel Plain 22RU73 50 10%" Steel Plain 26LM17 6 
304 SS Plain 10U521 25 304 SS Plain 4RED4 10 1W' 30455 Plain 4REGS 5 6%" Steel Plain 501Ү5 40 10%"  SteelPlain 26LR78 6 
1w 316 55 Plain 21YN46 10 14"-28 Thread Size 1w Steel Plain 4НЕ74 25 8/7 Steel Plain 50172 30 134"-8 Thread Size 
B ::ET OI IB E ЕГЕ 
teel Zinc A ain Е ain eel Plain a eel Plain 
2" 316 55 Plain 100543 10 1%" Steel Plain 4REX3 50 3" Steel Plain 4REZ5 10 3" 31655 Plain 21ҮМ52 5 M6-1mm Thread Size 
304 55 Plain 100523 10 2 7304 55 Plain 4RED6 5 304 55 Plain 4REG8 5 304 55 Plain 100537 2 25mm  SteelPlain 40ХҒІ 50 
Steel Zinc 10Р872 50 2" 30455 Plain 4RED7 5 7Ae"-14 Thread Size 34" Steel Plain 2АА71 4 40mm  SteelPlain 4UXF2 25 
2%" 316SSPlai 21ҮМ45 10 96-18 Thread Size 11" Steel Plain 4REZ6 10 3%" Steel Plain 261138 60 50mm  SteelPlain 4UXF3 25 
E SSP ain 100524 Е » Stee тад и 1 y Ин E ee ain 4REZ7 10 3% 5 ee р ain E II 20 Mas pamm cheat E ri " 
teel Zinc A" eel Zinc LI read Size eel Plain mm eel Plain 
3" 316 SS Plain 100544 10 304 SS Plain 10U535 25 1 Steel Plain 4REZ8 25 4" 316 SS Plain 21YN53 5 40mm  SteelPlain 4UXF5 25 
304 SS Plan 4REA7 10 Steel Zinc 4REN9 100 іш „Steel Zinc 4НЕТІ 25 304 55 Plain 100538 2 M10-1.5mm Thread Size 
"n 316 SS Plain 21YN22 10 1" Steel Plain 4REX5 100 “304 SS Plain 4REG9 10 4%" Steel Plain 2AA79 4 25mm  SteelPlain 4UXF6 25 
304 55 Plain 4REA8 10 316 55 Plan 4RDX6 10 Steel Zinc — 4RET2 25 4V? Steel Plain 26LN35 50 40mm  SteelPlain 40ХҒ7 25 
10-32 Thread Size 304 SS Plain 4RED8 10 1w Steel Plain  4UXD3 10 434 Steel Plain 261Р80 40 M12-1.75mm Thread Size 
Steel Plain 10Р843 100 Steel Zinc 4REP1 100 2 771655 Plain 48073 10 5 Steel Plain 26LN36 40 1.5748" 304 SS Plain 21YN32 25 
ж Steel Zinc 10Р873 100 m Steel Plain 4REX6 100 304 55 Plain 4REHi 10 5%" Steel Plain 26LN37 40 2.362" 304 SS Plain 21YN12 25 
304 SS Plain 10U525 50 * 316 SS Plain 4RDX7 10 1%" 304SSPlain 4REH2 10 5%" Steel Plain 261М38 40 40mm  SteelPlain 4UXF8 25 
Steel Plain 10Р844 100 304 SS Plain 4RED9 10 Steel Plain 26LP50 250 534" Steel Plain 261039 40 50mm  SteelPlain 4UXF9 25 
y Steel Zinc 10Р874 100 Steel Zinc — 4REP2 50 2 Steel Zinc — 4RET3 10 6 Steel Plain 261М40 30 70mm Steel Plain 4UXG1 10 
316 SS Plain 100545 10 T Steel Plain 4REX7 50 316 SS Plain 4RDZ4 10 1"-8 Thread Size 304 SS Plain 4REK8 5 
304 SS Plain 10U526 50 ? 316 SS Plain 4RDX8 10 304 SS Plain 4REH3 10 Steel Plain 10P856 2 80mm Steel Plain 40Х62 10 
Steel Plain 10Р845 100 304 SS Plain 4REE1 10 214 Steel Plain 261713 250 4" 316 SS Plain 100551 2 100mm 304 SS Plain 4REK9 5 
1" Steel Zinc 10Р875 100 Steel Zinc — 4REP3 50 "m Steel Plain 26LT14 250 304 SS Plain 100540 2 
(| ME rcr сағы oT TES Е Е 
ain ain A" eel Plain E eel Plain 
туе 3000 Рап 10082022 Steel Plan ARE 25 _5 блк AREIS 10. — 9 варот 10P887 2 
ЕШ " eel Plain eel Zinc г eel Plain 
- 2 1 з ! s ! 
Steel Plain 10Р846 100 316 55 Plan 4RDY1 10 3W Steel Plain 26LM83 200 514" Steel Plain 26LN52 30 
" Steel Zinc 10Р876 100 304 SS Plain 4REE2 10 Steel Plain 26LM84 200 5%" Steel Plain 26LN53 30 
1%" 531655 Plan 10U548 10 2W _ SteelZinc АНЕР5 25 3W' 316S5Plan 21ҮМ18 5 594 Steel Plain 2AB50 4 
ЛЕГЕ 2:2 ЕЕ o: 
teel Plain ж eel Plain A eel Plain i lain 
Й Steel Zinc 10Р877 100 304 SS Plain 4REE3 10 " Steel Plain 26LM86 150 304 SS Plain 100541 2 
2 316 SS Plain 100540 10 Steel Zinc 4REP7 10 4 Steel Zinc 4RET6 10 
304 SS Plain 10U530 25 3" Steel Plain 4REY1 10 4%" Steel Plain 26LP55 150 
Steel Plain 10P848 50 316 55 Plain 21YN23 5 4V/ Steel Plain 17Ү34 4 
2%" Steel Zinc 10Р878 50 304 SS Plain 4REE4 5 494 Steel Plain 1Z2Y36 4 
304 55 Plain 10U531 10 gw Steel PI ain 4REY2 10 Steel Plain 17Ү38 4 
Steel Plain 4REV4 50 ? 730455 Plain 4ВЕЕ5 5 5 Steel Zinc — 4RET7 5 
3' 316 SS Plain 21YN36 10 Steel Zinc 4REP8 10 304 SS Plain 4REH9 5 
304 SS Plain 4REA9 10 4" Steel Plain 4REY3 10 57" Steel Plain 1ZY40 4 
Steel Zinc 4REL4 50 316 SS Plain 21YN26 10 py; „Steel PI ain 17/42 4 
4 Steel Plain 4REV5 25 e Steel Zinc 4ВЕР9 10 304 SS Plain 4REJ1 5 
316 SS Plain 21YN18 10 304 SS Plain 4REEG 5 БИ” Steel Plain 17/44 4 
304 SS Plain 4REC1 10 e Steel Plain 1ZY46 4 
Steel Zinc — 4RET8 5 
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1» Heat-treated, case-hardened steel 
» Zinc-plated for corrosion resistance 


Hardened steel prevents snapping during 


installation or in high-stress environ- 
ments 1-pc. design ensures a strong 
hold between screw and connector. 


Notes: Nut drivers sold separately, this page. 


Threaded rods are sold separately; see pages 
2144, 2145. 


SAMMYS® 
UNC anchors can be used to hang 


threaded rod from wood, steel, concrete, 


and metal deck. Color-coded to make it 
easy to select the correct-size Sammys 
nut driver; sold separately, this page. 


Sammy X-Press—Anchors expand 


upon installation to stay in place without 
a retaining nut, for use where the back of 


the installed fastener is not accessible. 
Install quickly with Sammy X-Press It 


Installation Tool 36C177, sold separately, 


this page. 
Rod Shank Screw Head 


Size Length Size Dia. Nut Driver 
Wood and Timber 
Horizontal Hangers 
{in Yin Yin £14 SW Red 
38-16 2іп iin Yin £14 SW Red 
3 in Yin Yin 414 SW Red 
14-20 1іп Yin  *6in — 
lin Ип Фіп — 
389-16 2іп Yin іп — 
2%in Asin ^in = 
Swivel Hangers 
36-16 214in sin Yin #14 SH Orange 
Asin 3in “in = = 
Vertical Hangers 
14-20 2in Wain in #14 Black 
lin Ип %in #14 Black 
W'-16 2in Ип in #14 Black 
3in Ип %їп #14 Black 
2in Yin %п £14 SWRed 
W-13 Зп Ип %in #14 SWRed 
2%in Asin ‘ein = 
34-20 2in Жі Ain — 
2%in sin іп = 
lin Yin Yin = 
389-16 2in Yin іп — 
3in Ип Фіп — 
4in Мі in -- 
Wood 
Horizontal Hangers 
39-16 2 Ain Asin Win 
Swivel Hangers 
36-16 2іп Yin vin — 
Steel Purlin 
Horizontal Hangers 
58-16 Thin — 56 іп 360177 
її — ^ in 360177 
1-13 1%in — H in 360177 
lin 34-20 Yin — 
Tin 1-20 Уп — 
Tin wW-20 Уп — 
Tin 14-20 Yin -- 
%-16 1 біп 14-20 Уп -- 
Tein W-20 Фіп — 
Tin 14-20 vin = 
Tein W-20 Bin = 
lin 344-20 in — 
Swivel Hangers | 
2in JA in — — 
Ие зет Xin — = 
Vertical Hangers 
36-16 1 in іп 360177 
14-20 1іп 2520 36 in — 
Tin 34-20 Yin 
Twin 4-20 Фіп -- 
Tein W-20 Фіп - 
39-16 Tin 14-20 п — 
Thin 4520 Bin = 
Twin 4-20 Уп -- 
2in 3-20 win — 


DEWALT® 


Wood and Steel hangers require no 
pre-drilling. Wood hangers have a 
Type 17 gimlet to help reduce split- 
ting. Concrete hangers 54PD63, 
54PD64, and 54Рр65 are internally 
threaded; 54PD61 and 54PD62 have 
external 38" thread for direct attach- 
ment to anchors. 


STRONG-TIE® 

Install quickly with no special instal- 
lation tools. Hanger anchor 4XFX3 is 
designed for hanging installations. 
Coupler anchor 4XFW8 is designed 
for concrete foundations. 


ROD HANGER DRIVERS 
AND EXTENSION ROD 


Sammys® drivers are color-coded by 
size for quick selection on the job. 


Item Pkg. 

Brand No. Qty. 

Sammys 36K201 25 
Sammys 36K202 25 
Sammys 36K204 25 
DeWalt 54PD93 25 
DeWalt 54PD94 25 
DeWalt 54PD86 25 
DeWalt 54PD95 25 
Sammys 36K190 25 
DeWalt 54PD92 25 
Sammys 36K185 25 
Sammys 36K182 25 
Sammys 36K184 25 
Sammys 36K187 25 
Sammys 36K183 25 
Sammys 36K186 25 
DeWal 54PD91 25 

DeWal 54PD87 25 
DeWali 54PD90 25 

DeWal 54PD89 25 
DeWal 54PD85 25 

DeWal 54Р088 25 
DeWal 54PD96 25 

DeWal 448L03 25 

DeWal 448L04 25 

Sammys 36K205 25 
Sammys 36K209 25 
Sammys 36K208 25 
DeWal 54PD68 25 

DeWal 54PD72 25 

DeWali 54PD76 25 

DeWal 54PD77 25 

DeWali 54PD78 25 

DeWal 54PD79 25 
DeWali 54PD80 25 

DeWal 54PD81 25 
DeWali 54PD82 25 

DeWal 54PD83 25 

DeWal 54Р084 5 
Sammys 36K215 25 
DeWal 54PD66 25 

DeWal 54PD67 25 
DeWal 54PD69 25 

DeWal 54PD70 25 
DeWali 54PD73 25 

DeWal 54PD74 25 
DeWal 54PD75 25 

DeWal 54PD71 25 


36K190 


Rod Shank Screw 


Size Length Size Dia. Nut Driver 
Steel Deck 
Horizontal Hangers 
w-13 Thin — іп 360177 
Vertical Hangers 
14-20 14in - 56 іп 360177 
36-16 1'^in — іп 360177 
Steel 
Horizontal Hangers 
1 іп #12-24  %in 714 SW Red 
36-16 lin 34-14 %in  £145SW Red 
Tin 94-18 Yin £14 SW Red 
2in -14 %in 414 SW Red 
Swivel Hangers 
Tin #12- -24 ye in — 
{in Yin Ya in = 
wA8—Tin nin in = 
2 Vain #12-24 in #14 SH Orange 
Vertical Hangers 
34-20 iin  W-14 Win #14 Black 
Tin £12-24 іп #14 Black 
Twin #12-24 віп #14 Black 
lin W-4 іп #14 Black 
lin 34-20 іп #14 Black 
389-16 Tin 14-20 віп #14 Black 
lin 96-18 Фіп #14 Black 
"yin 314 Уп — 4 Black 
in Д біп ас 
© 2in М'-10__%їп #14 Black 
oncrete 
Horizontal Hangers 
34'-16 2%in Asin win — 
Tin Asin %in #1450 Беа 
Swivel Hangers 
36-16 2in Yin Win — 
Vertical Hangers 
1-20 З іп 14-20 vin -- 
15-16 398in 38-16 Фіп — 
dy 335 іп A 36 in — 
Y-13 3%іп 17-13 vin = 
W- З іп 96-11 іп — 
31-10 3%іп 94-10 Ain — 
14-20 1%in Asin %in #14 Black 
Tin sein %in #14 Black 
38-16 3in Әйіп Ain #14 Black 
6%in %in Asin — 
илз] sin % п #14 SW Red 
279 іп Yin ein = 
W-20 1%in Ип іп — 
Tin Yin № in — 
г 1%і Жі VAT — 
wien un Ип = 
2%in Ип in — 
Description 
Rod Hanger Drivers 


Sammys® Nut Drivers, #14 Black 
Sammys® Nut Drivers, #14 SW Red 
Sammys® Nut Drivers, #14 SH Orange 
Sammy X Press Installation Tool 
Hangermate®+ Pivot Driver 
Hangermate+ 14" Socket Driver 
Concrete Rod Hanger 

Hangermate+ %" Socket Driver 
Concrete Rod Hangers Black 
Hangermate+ Adapter for Hanging 

Yo" Rod (36" їо ^" Adapter) Silver 
Hangermate+ Steel Socket 

Rod Hangers Silver. 

Hangermate+ Suspender 

Driver Hangers Silver 

Hangermate+ Acoustical Ceiling 

Screw Eyelets Driver Silver 

DEWALT® Hangermate Wood 

Socket Driver Rod Hangers Red 

Rod Hanger Driver Kits 

Concrete Installation Kit, Includes #14 
Black Nut Driver, #14 SW Red Nut Driver, 
#250 Bit (741 in), 7? Wood Bit, Hex 250 
Bit fases у in), SL 250 Sleeve 
Rod Hanger nchor Pole Tool Kit, 
Includes (3) Conduit Connectors, 

Hex Wrench, Replacement 

Cut Point Set Screw 


36K209 


Brand 


Sammys 


Sammys 
Sammys 


Sammys 
Sammys 
Sammys 
Sammys 


DeWalt 
DeWalt 
DeWalt 
Sammys 


Sammys 
Sammys 
Sammys 
Sammys 
Sammys 
Sammys 
Sammys 
Sammys 
Sammys 
Sammys 


DeWalt 
Sammys 


DeWalt 


DeWalt 
DeWalt 


DeWalt 


DeWalt 
DeWalt 
DeWalt 
Sammys 
Sammys 
Sammys 
Strong-Tie 
Sammys 
Strong-Tie 
DeWalt 
DeWalt 
DeWalt 
DeWalt 
DeWalt 


Brand 
Sammys 
Sammys 
Sammys 


Sammys 
DeWal 


DeWal 
DeWal 
DeWal 
DeWal 
DeWal 
DeWal 


DeWal 


Sammys 


DeWalt 
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FASTENERS 
Rod Hangers 


Item 
No. 


36K206 


36K214 
36K213 


36K198 
36K195 
36K199 
36K196 


448L01 
448K99 
448L02 
36K191 


36K174 
36K179 
36K211 
36K173 
36K177 
36K188 
36K176 
36K181 
36K175 
36K189 


448K97 
36K193 


448K98 


416K61 
416K62 


416K63 


416K64 
416K65 
416K66 
36K172 
36K171 
36K192 
4XFW8 
36K170 
AXFX3 
54PD63 
54PD64 
54Р061 
54Р065 
54Р062 


Mfr. 
Model 


8113910 
8114910 
8273910 


8194910 
PFM2201250 


PFM1491050 
PFM1491100 
PFM2201050 
PFM2201200 
PFM2201300 
PFM2201350 
PFM2201150 


8122910 


PFM2201100 


360173 
360175 
360174 
360177 
54PD97 


54PD98 
54PD99 
54РЕ02 
54РЕ03 
54РЕ04 
54РЕ05 
54TU04 


360176 


54TU03 


2147 


FASTENERS 
Standoffs & Weld Studs 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Female Hex Standoffs 


Note: 18-8 stainless steel, zinc-plated Note: Bulk packaging 


Male/ Female Hex Standoffs Length Screw Size Thread Length lom steel, and zinc-plated brass standoffs is also available on 
= Pkg. quantity: 10 - Tin 6MZU2 also available on Grainger.com; search  Grainger.com; search 
2 5 3 6-32 Tin 6NZW8 for “female hex standoffs.” for “bulk hex standoffs.” 
Note: 18-8 stainless steel, zinc-plated steel, zinc-plated brass, 8-32 ¥% in 6NZX7 
and nickel-plated brass standoffs available on Grainger.com®; 4-40 2in 6М203 EEUU ERES — — —— lon Tolerance 
search for “male/female hex standoffs.” Еі 6-32 2 in SNZW9 T. п DIRTenS ons Aru 3: 
7 8-32 38 in 6NZX8 H-U. n Dimensions 0. ru 1. 
Tolerance 7516 in Hex Width +/-0. n Dimensions 1. ru 1. 
—3020050nDimensinsThru0.625 — — — — — — — -— - >in +/-0.010 On Dimensions Larger Than 1.500 
+/-0. n Dimensions 0. ru 1. Ти" 10-32 Yin 6NZYO Item 
+/-0. n Dimensions 1. ru 1. 1 10-32 іп 6NZY1 Length Screw Size Thread Length No. 
_ +/-0.010 Оп Dimensions Larger Than 1.500 — ^ —  ć 2 10-32 уіп 6NZY2 | Aluminum 
2W 10-32 ¥ in 6NZY3 -3s in Hex Width 
Item ¥ in Hex Width He" #4-40 Ms in 6MZG1 
Length Screw Size Thread Length No. T 10-32 Yin 6NZY5 V 44-40 TA in 6MZG2 
Aluminum 2 10-32 1in 6NZY6 H" #4-40 Vis in 6MZN6 
Эв in Hex Width 3 8-32 1 vin 6NZY4 V 74-40 Yin 6MZG3 
y 4-40 Vain 6MZR9 4" 10-32 2in 6NZY7 УВ #4-40 % in 6MZG4 
T 4-40 іп БМ7Т1 % іп Hex Width уд" #4-40 Yin 6MZG5 
ТИ" 4-40 % in 6MZT2 ША 7-20 3i in 6NZY8 78. 74-40 Ain 6MZG6 
Va in Hex Width 2" 74-20 Yin 6NZY9 E 74-40 1in 6MZG7 
у" 4-40 Yin 6MZT4 4 7-20 2in 6NZZ0 Va in Hex Width 
А 6-32 Yin 6MZU4 ‘Nylon, Black He" #4-40 As in 6MZG9 
4-40 35 in 6MZT5 Ys in Hex Width we 74-40 Yin 6MZH2 
y 6-32 іп 6MZU6 yr 16-32 Yin 3XYN7 #6-32 Yin 6MZH3 
8-32 ¥% in 6NZX1 ‘Nylon, Natural m 74-40 Win 6MZH6 
4-40 win 6MZT6 YA іп Hex Width Ш #6-32 36 in 6MZH7 
1" 6-32 Yin 6MZU8 y" #4-40 Asin 3XYF6 Lo 34-40 74e in 6MZH9 
8-32 Yin 6NZX2 16-32 Yin 3XYH8 #4-40 Yin 6MZJ1 
4-40 5$ in 6MZT7 y 14-40 34s in 3XYG5 Ww 16-32 Yin 6MZJ2 
A 6-32 5$ in 6MZU9 yr 16-32 Yin 3XYJ3 48-32 Yin 6MZJ3 
8-32 іп 6NZX3 24-40 Ye in 3XYF4 А - іп 
4-40 34 in 6MZT8 1" #6-32 Yin 3XYH7 #4-40 РАШ 6MZJ7 
1w 6-32 34 in 6NZW4 70-32 36 in 3xXYKi * y 16-32 % in 6MZJ8 
8-32 34 in 6NZX4 1%" #4-40 He in 3XYF9 18-32 34 in 6MZJ9 
1% 6-32 75 in 6NZW5 #6-32 Yin 3XYJ1 74-40 1in 6MZK1 
4-40 Tin 6MZU0 #4-40 Hein 3XYP2 1" #6-32 Tin 6MZK2 
2" 6-32 Tin 6NZW6 2" #6-3: Yin 3XYP5 78-32 1in 6MZK3 
8-32 Tin 6NZX5 #8-32 36 in 3XYP7 #4-40 Yin 6MZN8 
4-40 1 іп 6MZU1 74-40 Tie in 3XYE9 Tw 76-32 Hin 6MZN9 
210" 6-32 1in 6NZW7 2%" 76-3: Vain 3XYH2 #8-32 TAs in 6MZP0 
8-32 1 іп 6NZX6 78-32 36 in ЗХҮЈ9 ту" 76-32 Hin 6MZP1 
* Female thread depth is 174" 3 #8-32 Ain 3XYJ8 48-32 sin 6MZP2 
enn #4-40 Yin 6MZP3 
2 76-32 36 in 6MZP4 
#8-32 As in 6MZP5 
“As in Hex Width 
Vl #10-32 Yin 6MZK4 
Weld Studs yr #10-32 Sin 6MZK6 
is #10-32 Tin 6MZK7 
ight- j j i Ту" #10-32 Yin 6MZP6 
All studs have right-hand thread direction. Steel material. UT 1-32 in МРТ 
Bottom Projection—Styles offer a smooth, finished “We Nex Wath vein 6М2Р8 
appearance on the outer surface. Vi 310-32 Win 6MZL1 
5. 2 yy #10-32 % in 6MZL2 
Projection Top Projection—Styles can be assembled into a prelo- yr 110-32 34 in 6MZL4 
cated hole. 1 | #10-32 Tin 6MZL6 
ША #10-32 16 іп 6MZP9 
Right Angle—Flat spade head style allows the installer to 2" ДЕЗЕ zm НЫШ. MZRO 
use various sizes of electrode tips and can be used when an | yz in Hex Width 
offset is required. X 7-20 іп 6MZL7 
д" 34-20 34 in 6MZL8 
Thread Length Head Item Pkg. Vl 14-20 % in 6MZL9 
Size — underHead Head Dia. Height No. Qty. ^ AT | 7420 ii 6MZNÜ 
ottom Projection Ту" 14-20 ye in 6MZR2 
zi ) . 2 34-20 36 in 6MZR3 
i % 0.438 0.063 АКВ 00 #10-32 Yin 6MZR4 
1024 % 0438 0063 TLAKI 100 29 7-20 in 6MZR5 
10-32 % 0.438 0.063 TLALS 100 т #10-32 Ye in 6MZR6 
Projection 0.438 0.063 АЦ 00 14-20 % in 6MZR7 
yr 0.563 0.078 LAL8 00 4 #10-32 Yin 6MZR8 
20 0.563 0.078 ТАМ 00 "Nylon, Black 
y 0.563 0.078 TLAN2 00 Y in Hex Width 
| Я 0:740 0444 ТАМ 100 үйі 36-32 Vain 3XYL7 
Yie-18 1 0.740 0.094 TLANS 100 Vi 36-32 Ye in 3XYL5 
2 0.740 0.094 TLANG 00 ma їй i #8-32 36 in 3XYN2 
зе 0.865 0.109 TLAN7 00 оп, Natura 
гр Ya 0.865 0.109 TLANS 00 “Ye in Hex Width 
7-13 y 0.990 0.14 TLANS 00 a #4-40 2 in 3XYF2 
ч Top Projection Ae" #2-56 Js in ЗХҮЕ8 
Right Angle - % { i Va in Hex Width 
7-20 Tis 0.498 0.078 TLAP2 100 Ww 34-40 Vain 3XYF5 
Ум 0.496 0.076 TLAP3 00 Ll 74-40 Yin 3XYF3 
eto 2: 9090 ола а WU 36-18 22 0.618 00947 ПАР — 100 y 16-32 % in 3XYJ5 
Thread Thread Spade Spade Spade Item Pkg. m 16-32 Зіп 3XYH9 
Size — Length Length Width Height No. Qty. t #8-32 36 in 3XYK3 
Right Angle 1' 34-40 36 in 3XYP3 
0.531" yr %' Yar" 1LAR4 25 76-32 Hin 3XYP4 
V-20 0.656" yv yy yw 1LARS 25 Ти" #6-32 36 in 3XYH3 
0.906" yv y yw ШЕН 25 1% 34-40 36 in 3XYF1 
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а | FASTENERS 
< Download Available 
О СНАІМСЕВ.СОМ | Round Spacers and Standoffs 
Inside Item sn ver ' 
5 Dia. Qutside Dia. il Ref Length No. 
HTH acer Assortments, Includes all Refills 
Individual Fasteners 0-Рс.. Low Carbon Steel, Chrome Finish 2FUHG ^н 
Spacer Refills for 2FUH6, Pkg. 5 “me 
Assortments—Spacer vm (жаши. =з 
===. 
a |.D. tolerance: 20.010" 0.281 in біп E 
; ; r 
= 0.D. tolerance: +0.010" zn 5 ІЗ 
= Length tolerance:+0.010" zn he 21002 
8 8 
Inside Item Hin y 2FUT8 
Dia. Outside Dia. Length No. 0.344 in ЗІП ув" 2FUN1 
Spacer Assortments, Includes all Refills i іп ү" 2FUH4 
30-Pc., Low Carbon Steel, Chrome Finish 4GUX6 5 in yr 2FUB5 
Spacer Refills for AGUNG, Pkg. 5 DT -— А in H d are 
0.47 in a o AGVET Fein ў 2FUN2 
% in 2” 4GVE2 ; A іп 38 2FUF6 
Tin ? 4GVE3 0.406 in Vain д 21663 
0.53 in Tin 27" 4GVE4 3^ in y 21664 
Тіп EM 4GVE5 Ain Т 2FUF7 
Lu 
И Round 
Round Standoff 
Standoff i Cap 
Round Spacers 
tandoffs and Standoff Caps 
a Pkg. qty.: 10 S a 
Note: Do not use as precision bearings or shafts, ог as high-precision jacking or adjusting devices. | ™ Tensile strength: 80,000 psi (18-8 stainless steel); 55,000 psi (aluminum) 
Bulk packaging also available; on Grainger.com®, search for “bulk round spacers.” = Pkg. qty.: 2 
Inside Item Inside Item 18-8 18-8 
Length Screw Size — Dia. No. Length Screw Size іа. No. ALUMINUM, | ALUMINUM, | STAINLESS | STAINLESS 
Aluminum % in Outside Dia. CLEAR BLACK STEEL, STEEL, 
У in Outside Dia. yr yu 0.252 in 6MYZ3 Dia./ Thread | ANODIZED | ANODIZED | BRITE2 SATIN 
#4 0.115 in — 6MYP2 x VA 0.252in 6МҮ74 Screw Size Square Length Depth | Item No. Item No. Item No. | Item No. 
ж #6 0.14 in 6MYP3 VA Ww 0.252 in 6MYZ5 Standoff 
#8 0.166 in 6MYP4 Ту" yr 0.252 in 6MYZ6 yu Vain 5GHJ8 5GHK7 5GHL6 5GHN5 
Ya" #6 0.14 in 6MYP9 ¥ in Outside Dia. y Yin 5GHJ9 5GHK8 5GHL7 5GHN6 
#8 0.166in — 6MYRO Ww 38 0.38 in 6MYZ8 yr A in 5GHKO 5GHK9 5GHL8 5GHN7 
As" #6 0.14 in 6MYR2 56" 0.315in 6МҮ27 10-24 34 in T lin 5GHK1 5GHLO 5GHL9 5GHN8 
ж #8 0.166in — 6MYRA m yg 0.38 in 6М7А0 T£ vin 5GHK3 5GHL2 5GHN1 5GHPO 
Ж #4 0.115 іп 6MYR7 As" 0.315 in 6MYZ9 2" іп 5GHK4 5GHL3 5GHN2 5GHP1 
#8 0.166 in — 6MYR9 у" 38 0.38 in 6MZA2 3 3i in 5GHK5 5GHL4 5GHN3 5GHP2 
m #4 0.115 іп — 6MYT3 Ae. 0.315in 6М2А1 4 % in 5GHK6 5GHL5 5GHN4 5GHP3 
#8 0.166 in — 6MYT5 9T 36" 0.38 іп 6MZA4 үлі Vain 5GHT2 5GHU1 5GHVO 5GHV9 
1" #4 0.115 in 6MYT6 Ae" 0.315 in 6MZA3 y Yin 5GHT3 5GHU2 5GHV1 5GHWO 
#8 0.166 in 6MYT8 m E 0.38 in 6MZA6 yr A in 5GHT4 5GHU3 5GHV2 5GHW1 
A #8 0.166 in 6МҮТ9 Á ye 0.315in 6MZA5 T lin 5GHT5 5GHU4 5GHV3 5GHW2 
1%" #6 0.141п 6MYUO 1 y 0.38 in 6MZA8 14-20 hin 1 Yin 5GHT6 5GHUS 5GHV4 5GHW3 
ш #8 0.166in — 6MYUT i He 0.315in 6MZA7 1% in 5GHT7 5GHU6 5GHV5 5GHW4 
Ac in Outside Dia. T y 0.38 in 6MZCO РЫ 3i in 5GHT8 5GHU7 5GHV6 5GHW5 
И" #10 0.192in — 6MYUG yw 0.315in 6MZA9 3" % in 5GHT9 5GHU8 5GHV7 5GHW6 
y #10 0.192 in 6MYV2 1 E 0.38 in 6MZC1 4 Ain 5GHUO 5GHUS 5GHV8 5GHW7 
Ув" #10 0.192in 6MYV3 ИЛ E 0.38 in 6MZC3 y Yin 5GHY7 5GHZ6 56JA5 5GJC4 
y #10 0.192 in 6MYV4 Ш As" 0.315 in 6MZC2 1 Tin 5GHY9 5GHZ8 5GJA7 5GJC6 
T #10 0.192 in — 6MYV5 2 Ув" 0.38 in 6MZC5 Yin TW — Vin 5GHZÜ 5GHZ9 5GJA8 5GJC7 
V #10 0.192in — 6MYV6 Ae. 0.315in 6М2С4 2 Ys in 5GHZ2 56JA1 56060 5GJC9 
Tw #10 0.192in 6MYV7 1 in Outside Dia. 3" A in 5GHZ3 5GJA2 5GJC1 5GJD0 
¥ in Outside Dia. y y 0.505in — 6MZC6 y Yin 5GNK3 5GNL2 5GNN1 5GNPO 
Ye" #10 0.192 in —6MYV8 ж y 0.505in — 6MZC7 yr 34 in 5GNK4 5GNL3 5GNN2 5GNP1 
yr #10 0.192 іп — 6MYWO 56" 0.63 іп 6MZC8 3A in T lin 5GNK5 5GNL4 5GNN3 5GNP2 
He #8 0.166in — 6MYWT yr y 0.505 п — 6MZC9 2" 3^ in 5GNK8 5GNL7 5GNN6 5GNP5 
y #10 0.192in — 6MYW2 Nylon 3 3i in 5GNK9 5GNL8 5GNN7 5GNP6 
Te #10 0.192 in бМҮШМЗ ^e in Outside Dia. yr Yin 5GNT6 5GNU5 5GNV4 5GNW3 
у" #10 0.192 іп — 6МҮМ/5 y #4 0.115 in ЗҮАЕ8 y Win 5GNT7 5GNU6 5GNV5 5GNW4 
#12 0.218 in — 6MYW6 38 #4 0.115 in 3YAF7 346-18 y Ys in 5GNT8 5GNU7 5GNV6 5GNW5 
5” 410  0.192in 6MYW8 YA in Outside Dia. b T tin 5GNT9 5GNU8 5GNV7 | 5GNW6 
#12 0.218 in — 6MYWS we #6 0.14 in 37МА8 1in TW in 5GNUO 5GNUS 5GNV8 5GNW7 
Ww #10 0.192in 6МҮХ0 #8 0.171 in — 3ZMG9 T£ Уп 5GNU1 5GNVO 5GNV9 5GNW8 
1 #10 0.192 in 6MYX2 у" #6 0.14 in 3ZMA2 27 Ys in 5GNU2 5GNV1 5GNWO 5GNW9 
ТИ" #10 0.192 in 6MYX3 #8 0.171 іп — 3ZM6G4 3" 3i in 5GNUS 5GNV2 5GNW1 5GNXO 
% in Outside Dia. m #4 0.115 in 3YAF6 g A in 5GNU4 5GNV3 5GNW2 5GNX1 
Ei Ww 0.252in 6MYX4 #6 0.14 in 32MD3 T Tin 5GNZ3 5GPA2 5GPC1 5GPD0 
Ww #10 0.192 in 6MYX5 1 #8 0.171 in 3ZMF7 1% in 2" Ys in 5GNZ6 5GPA5 5GPC4 5GPD3 
y 0.252 in 6MYX6 iw #6 0.14 in 3XZJ5 1 3" Jin 5GNZ7 5GPA6 5GPC5 5GPD4 
He y 0.252 in 6MYX7 ‘Ac in Outside Dia. 4 A in 5GNZ8 5GPA7 5GPC6 5GPD5 
%' #8 0.166in — 6MYX8 E #6 0.14 in 3ZMD8 T lin 5GPF7 5GPG6 5GPH5 5GPJ4 
Д Ww 0.252 in 6MYX9 EA #10 0.194 in 3XZV4 1¥in T£ Vin 5GPF9 5GPG8 5GPH7 5GPJ6 
y VA 0.252in 6MYY1 ти" #10 0.194 in 3XZC9 3" іп 5GPG1 5GPHO 5GPH9 5GPJ8 
5g #10 0.192 in 6MYY2 T #10 0.194 in 3X2€7 Standoff Cap 
9 И" 0.252in 6МҮҮЗ % in Outside Dia. 10-24 x 7" Stud ж үлі — 5AGR1 БАСТ5 5AGUS 5AGWS 
y #10 0.192 in 6MYY4 Ww #10 0.194 in 3Х7Т5 10-24 x 1" Stud i 38 — 5AGR2 5AGT6 5AGVO 5AGW4 
4 И" 0.252in 6MYY5 3 4-20 0.26 іп 3XYY8 14-20 x V? Stud ж V — 5AGR3 5AGT7 5AGV1 5AGWS 
V^ VA 0.252 in 6MYY6 ж #10 0.194in — 3XZW7 34-20 x 1 Y?" Stud Е ў" — 5AGR4 5AGT8 5AGV2 5AGW6 
#8 0.166in — 6MYY7 Ы 4-20 0.257 іп 3XZM 916-18 x V5" Stud 56" Te" — 5AGR5 5AGT9 5AGV3 5AGW7 
1 310  0192in 6MYY8 w #10 019441 3Х711 16 : и Hs  — 5AGR7 5AGUT 5AGV5 | 5AGW9 
И" 0.252in 6MYY9 G 74-20 0.257 in 3XYY6 319-18 x 1 3 Stud 3 y — 5AGR8 5AGU2 5AGV6 5SAGXO 
17" yr 0.252 in 6МҮ20 yg 14-20 0.257 in 3Х7А5 %6-18 ХУ” Stud 1" Te = 5AGRS 5AGUS 5AGV7 5AGX1 
"m #10 0.192in 6MYZ1 y 4-20 0.26 іп 3XYZ8 319-18 x 1 7?" Stud үлі — 5AGTO 5AGUA 5AGV8 5AGX2 
Ww 0.252in — 6MYZ2 Ж 14-20 0.26 in 3XZA9 546-18 x 17" Stud qw Ae. = БАбТ1 5AGUS 5AGVS 5AGX3 
#10 0.194 in 3XZP6 is-18 x 1 ?' Stud à y — 5AGT2 5AGUG 5AGWO 5SAGX4 
F. #12 0.219 in 3XZZ1 %6-18 ХУ” Stud 1% Te = 5AGT3 5AGU7 5AGW1 5AGX5 
74-20 0.257 іп 3XZN4 Yie-18 x 1 V7 Stud d y — 5AGT4 5AGU8 5AGW2 5AGXG 
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FASTENERS Scan. Order. Done. 
Pins Details on page A1. 


VEX EME 


2WZV1 
Cotter Pin 
ітү/Вее Leitzke 
Cotter Pin and Hairpin Cotter Assortments 
No.of No. of Item 
Pieces Sizes Includes No. 
Approved Vendor 
Cotter Pin Assortment, Low Carhon Steel, Zinc Finish 
117 7 Each: 764 x 1 in, 3» in x % in, x1 in, x1 % in, (10) Each: % in x 1 % in, (5) Vie in x Тіп, (2) Each: Vie in x % in, Plastic Container 53WR33 
Hairpin Cotter Pin Assortment, Spring Wire, Zinc Finish 
5 (10) Each: Ув in, 14-5/16 in, 34c-1/4 in, 36-7/16 in, 56-3/8 in, Fits Shaft Sizes, Plastic Container 2MVP7 
Slatted Spring Assortment, Carbon Steel _ "n" _ o u _ = 
450 18 (25) Each: 1/16x1/4, x1/2 in, x3/4 in, x1 in, 5/64x1/4 in, x1/2 in, x3/4 in, x1 in, 3/32x1/4 in, x1/2 in, x3/4 in, 6LF71 
x1 in, х1 М їп, 1/8x1/2 in, x3/4 in, xi in, хійі іп, x1 i in, and Plastic Container 
405 18 (25) Each: 5/32x1/2, Х5/8 i in, xiii in, xif8i in, x1 in, x1 JA in, xi i in, 3/16x1/2 i in, x3/4 in, x7/8 in, x1 in, x1 Ў іп, 6LF72 
xi Vin, 7/32х5/8 i in, x3/4 i in, 10 Each: 7/32x1 in, x1 Vain, хі v^ іп, and Plastic Container 
Itw Bee Leitzke Р 
Coiled Spring Assortment, Carbon Steel 
270 16 (30) Each: 1/8x3/4, x1 in, (20) Each: 1/16x1/2 in, x1 in, 3/32х1/2 in, х1 in, 1/8x1/2 in, 3/16x1 in, x1 % in, (15) Each: 5/32x1/2 2NRY5 
in, (10) Each: 5/32x1 in, 1/4x1 in, x1 1 in, x2 in, 5/16x1 in, (5) Each: 5/16x2 in, Plastic Container 
Cotter, Extended Prong Pin Assortment, 18-8 Stainless Steel _ 
100 14 (10) Each: 3/32x3/4, x1 in, 1/8x1 in, x1 Жіп, 3/16x1 in, x1 7 in, (8) Each: 1/8x1 % in, 3/16x2 in, (6) Each: 1/4x1 % 2WZV2 
in, x2 in, (4) Each: 3/32x1 Y in, 5/32x1 ^ in, (2) Each: 5/16х2 іп, x2 “іп, Plastic Container 
550 7 (125) Each: 1/16x1 in, (20) Each: 5/32x2 in, (40) Each: 1/8x2 іп, (50) Each: 1/8х1 ¥ in, (60) Each: 1/8x1 2WZUS 
in, (70) Each: 3/32x1 Y^ in, (80) Each: 3/32x3/4 in, 3/32x1 in, Plastic Container 
1,200 10 (100) Each: 1/8х1 іп, (125) Each: 3/32x1 V in, (15) ) Each: 3/16x2 in, (150) Each: 1/16x1 in, (20) Each: 5/32x2 in, (200) Each: 1/16x1/2 in, 2WZU7 
(250) Each: '3/32x3/4 in, (65) Each: 1/8x2 in, (75) Each: 1/8x1 75 in, 3/32x1 in, Plastic Container with Identification Label 
Cotter, Extended Prong Pin Assortment, Low Carbon Steel, Zinc Finish 
420 6 (100) Each: 1/16x1 in, 1/8x1 in, 3/32x1 in, (20) Each: 3/16х2 in, (40) Each: 5/32x1 72 in, (60) Each: 1/8x1 7 in, Plastic Container 2NRY4 
100 14 (10) Each: 3/82x3/A, x1 in, 1/8x1 in, x1 % in, 3/16x1 in, x1 7 in, (8) Each: 1/8x1 Bi in, 3/16x2 in, (6) Each: T/Ax1 7% 2WZV3 
in, X2 in, (4) Each: 3/32x1 ¥ in, 5/32х1 V^ in, (2) Each: 5/162 in, x2 ¥4 in, Plastic Container 
550 7 (125) Each: 1/16x1 in, (40) Each: 1/8x2 in, 50) Each: 1/8x1 % in, (60) Each: 1/8x1 in, (70) Each: 3/32x1 Bin, (80) Each: 3/32x3/4 in, 3/32x1 in, Plastic Container 2WZV1 
1,200 10 (100) Each: 1/8x1 in, (125) Each: 3/32x1 V^ i in, (15) Each: 3/16x2 i in, (150) Each: 1/16x1 in, (20) Each: 5/32x2 in, (200) Each: 1/16x1/2 i in, 2WZUS 
(250) Each: 3/32x3/4 in, (65) Each: 1/8x2 in, (75) Each: 1/6x1 Y^ in, 3/32x1 in, Plastic Container with Identification Label 
Hairpin Clips Pin Assortment ра Wire, Zinc Finish 
ach зіп, (20) Each: % in, (30) Each: 36 in, (40) Each: “в in, (50) Each: % in, (6) Each: 1 in, 4 in, %e in, % in, Fits Shaft Sizes, Plastic Hanging Pak 2MVP2 
Hairpin tater Pin пиг 18-8 Stainless Steel 
(10) Each: Ув in, 14-5/16 in, 34c-1/4 in, 36-716 in, 91-3/8 in, Fits Shaft Sizes, Plastic Container 2MVP8 
Hairpin cater Pin Assortment, «Әлім! Wire, Zinc Finish 
Each: Y6-3/16 in, (4) Each: 1%-1-1/2 in, 74-5/16 in, 34c-1/4 іп, %-7/16 in, /6-3/8 in, %-3/4, 76-1 in, Fits Shaft Sizes, Plastic Container 2MVP6 
130 (10) Each: %-1 in, (20) Each: Ув-1/4 in, 12 %e in, 4-5/16 in, %-7/16 in, 6-3/8 in, %-3/4 in, Fits Shaft Sizes, Plastic Container 5A199 
Slotted Spring Assortment, Carbon Steel, Zinc Finish _ 
170 6 Each: 1/8x1, ( 19) Each: 3/16x1 іп, 199 Each: 1/8х1 12 in, (25) Each: 3/16x1 іп, (15) Each: 1/4x1 Ў in, x1 12 in, Plastic Container 5A197 
204 17 D) Each 1/16x3/4 20) Each: 5/32x1 in, (15) Each: 3/32x1 in, x1 7 іп, 1/8x7/8 in, xt Bin, (10) Each: 3/16х1 in, x1 “іп, 7/32x1 VÀ in, 5A198 
1/4x7/8 in, x1 1⁄4 іп, x1 72 in, 5/16x1 іп, (8) Each: 5/16x1 3A in, х2 V^ in, (4) Each: 3/8x1 % in, x2 1⁄4 in, Plastic Container 
Fits Pin ltem Pkg. Fits Pin ltem Pkg. Fits Pin ltem Pkg. 
Shaft Dia. Dia. Length Мо. Шу. Shaft Dia. Dia. Length Мо. Qty. Shaft Dia. Dia. Length No. Qty. 
Ya in Yein 11316  2MVN8 25 %і01 Vin 96in 3У6  1BBF2 10 Heinto%¥in Yein 1% 2UJL8 25 
Tin win 2%”  2MVP1 10 Atol in Vain 4" 1BBG4 1 Asto%in Ип 1%  2UJN6 25 
Zinc-Plated Spring Wire %101/віп ain 3%" 1BBG9 5 Yéto7isin Yein 1% 2М\Ш 100 
- А Jie in Yo in y 2MVL1 100 316 Stainless Steel EN Vin 19 2032 25 
Hairpin Clip TA in Wain 9€  2MVL2 100 Vato %in ein 1%”  1BBH7 25 Xin ein 1%"  2UJL5 25 
Asin Yain 934 2MVL3 100 1008 ye in 19e  1BBJ2 25 oe Yuin 19e  2UJL7 25 
¥ in Wain 3/7  2MVL4 100 Vato іп Yin 1% 1ВВН2 25 3& in 2" 2UJL9 25 
Yin Vein 14 2MVL6 100 о Vein 19e 1ВВИ 25 вто іп Әсі 2%"  2UJN5 25 
іп ¥Yoin 1%  2MVL7 100 М0 іп Әсі! 27: 3DYT3 25 Asto%in Yin 2%” 2ШІРІ 25 
34 in zin 11976  2MVL8 100 їо іп Yasin 196 ТВВН0 25 Veto Hi Yin 2% X 1PVN3 25 
Й іп шіп 2vw  2MVLg 50 Увіпіо іп Yin 2%” З0ҮТ5 10 2107811 "oin 236  2MVJ8 50 
Tin Vin 295 2М\М1 50 Yoto¥in win 11946  1BBH8 10 Veto Vi Жіп 19 2ШМ7 25 
Hairpin Cotter Pins Фо йіп ‘in 26  1BBJ3 10 21074? Yin 17 20ЈМ8 25 
1 18-8 Stainless Steel Yéetoiin asin 3W' ТВВН5 5 041011 ¥%a in Ey 2UJP5 10 
Hairpin Yato 542 in Vein 3  1WHRi 50 Minto 940 зе 3DYT 5 2001 "iei 3 2ШІР8 10 
Cotter Pin Veto Yiein Yain С 1BBG5 50 1 іп M Ы Wintotin Эіп 206 3DYT7 10 
34s to A in Yes in 1WHR2 50 Zinc-Plated Carbon Steel u 54 to 34 in Wain 2949  2MVJ9 50 
Yea in wg 2MVK3 100 Veto %oin Yoin W ДЫП 25 Yain 2% X 2UJP4 25 
М0 біп Ve in 1%” 2М\К4 100 Yato%ein — Vin 1%7 — 2MVJ3 100 910 йіп Win 2%” —2UJN9 25 
іо зіп ain 196 1ВВЕ9 50 Yain 196 — 2MVJ4 100 56 to 1 in Wain 2196  2UJP6 25 
Wain 17 1ВВ67 50 Meto V in Yes in T 2UJK4 25 Wain 34 20ЈВ1 10 
to vin —22in 197 TBBE8 50 kain 31" 2UJK7 25 Yin 2% 2ШР2 25 
H H H C tt Pi Yin 19e 1ВВ06 50 Зыіп a —2UJK9 25 3440 1 Yin іп 3W'  2UJP3 10 
арп Gotter Pins Vito Hin ein 2"  1BBF1 50 Vito Vein Ysin  1/&  2MWJ5 100 Wain 39v  2UJP7 25 
Ме іп Yasin 17e 2ММК5 50 Wasin 19 2UJK6 25 310 1 Vein sin 37" 2UJR2 10 
Fits Pin Item Pkg. Heto%in Yasin 1% ^ 3DYT2 25 V4 to % in Yes in Uy 2UJK8 25 910 1 in Yin 4" 2UJR5 10 
Shaft Dia. Dia. Length No. Qty. Ув 10 іі ріп 1%"  2MVK6 25 Hain 17e 20Л4 25 Atotin ain 3% 2М/КІ 25 
Hairpin Clips ; 36to біп Ysin 19w  1BBG3 50 Hain  1/e  2UJL6 25 Ato1Vein ‘ain 23w  2UJP9 25 
18-8 Stainless Steel _ Yto%in Yein 2%" 1ВВб1 25 Vein 1%6  2UJL1 25 Atotin sin 37"  2UJR3 10 
Ve in Уво іп ур" 2MVN3 100 Asto% іп Yin 2%” 1BBF8 25 VA to ^ in Yoin 1%  2UJN1 25 7віо Ain Main 394 — 2UJR4 10 
Ув in Зб in y 2MVNA4 100 Yto%in Yin 2% 2ММК7 25 ain 1% 20/2 25 Фіпіс іп ain 4/76  3DYT6 10 
¥ in Hain 3/н 2М\М5 100 ло іп іп 17°  1BBG2 25 35 in 2" 2UJN3 25 TM%to1 vin “in БИ 1WFA7 10 
Тв in Wain 1% 2М\М6 100 Sato іп Yasin 2949 2ММК8 10 Уло іп Әсіп 296 2UJN4 25 1791017 іп in 5" 2MVK2 10 
У іп Vein 1% | 2MVN7 50 %і іп Жіп 2/7  q1BBG8 10 Se to іп Wasin 17e  2MVJ6 100 
Hin Yain 1%"  2UJR7 25 Ytotin ain 3%"  1BBE9 10 18107511 іл 1%  2UJL3 25 
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Download Available FASTENERS 


GRAINGER.COM Pins 


CAD 


Standard Clevis Pins 


Flat-headed pins have a hole drilled in the opposite end. All pins meet ASME B18.8.1 standards. 
Note: 316 stainless steel and plain finish steel clevis pins are also available; on Grainger.com®, search for “clevis pins." 


18-8 18-8 18-8 
Steel, Zinc-Plated | Stainless Steel Steel, Zinc-Plated | Stainless Steel Steel, Zinc-Plated | Stainless Steel 
Overall Usable Item Pkg. Item Pkg. Overall Usable Item Pkg. Item Pkg. Overall Usable Item Pkg. Item Pkg. 
Length Length No. Qty. No. Qty. Length Length No. Qty. No. Qty. Length Length No. Qty. No. Qty. 
34s" Pin Dia. 38" Pin Dia. 58" Pin Dia. 
V 2%" 3HKT4 25 — — ЕН 4964" 2MUJ1 25 2ХАҮ4 5 1%" 176 2MUP7 10 — — 
yr E 2MUC5 — 25 2XAV2 10 Ту" 574” 2MUJ2 25 2ХАҮ5 5 TW ШЕТТЕ 2М0Р8 10 2MTZ7 1 
V T 1BAP9 25 — — TE 1/4 2MUJ3 25 2XAY6 5 27 1967 2MUP9 10 2MTZ8 1 
T 5964" 2MUC6 25 2XAV3 10 1% 1964 2MUJ4 25 — = 27" 2164" 2MUR1 5 2MTZ9 1 
Ти" Та" 2MUC7 25 2XAV4 10 Te 176r 2MUJ5 25 — — 25" РАУЫ 2MUR2 5. 2MUA1 1 
19 12964 2MUC8 25 3HKR3 10 198" 12964 3HKT7 25 — — 3 24964" 2MUR3 5 2MUA2 1 
1% 1964 1BAU8 25 2ХА/5 10 1% 1994 2MUJ6 25 2XAZ1 5 3%" 31%" 2MUR4 5 -- -- 
2 195964 2MUC9 25 2XAV6 10 2" 14964 2MUJ7 25 2XAZ2 5 34" Pin Dia. 
3 25964" ЗНКТ5 25 — — 2" 21%" 2MUJ8 25 2XAZ4 1 2 14% 3HKT8 5 — — 
м" Pin Dia. 2%" 21764" 2MUJ9 10 — — 20" 21754 3HKT9 5 — — 
V 2364" — — 2XAV8 10 23i 23964 2MUL1 10 — — 23" 23964" 3HKU1 5 — — 
KA 3964" 2МШЕЗ 25 3HKR4 10 3 25954" 2MUL2 10 2XAZ6 1 3 25944" 2MUR5 5 — = 
Жж 4% 2МШЕ5 25 — — ЗУ" ЕШТЕ 2MUL3 10 2XAZ7 1 ЗУ" ЕШТЕ 2MUR6 5 — — 
T 5964" 2MUE6 25 3HKR5 10 4 396 2MUL4 10 2XAZ8 1 3% 3395" 1WFD7 5 — — 
Ти" 174" 2MUE8 25 3HKR7 10 As" Pin Dia. 4 35964" 3HKU2 1 — — 
1 12%4 2MUE9 25 3HKR8 10 Ти" 1%" 2MUL5 10 — — LVAI 4174" 3HKU3 1 — — 
196" 1376" TBAX7 25 | 2ХАМ1 10 TW. 1104 2MULG — 10 2XAZ9 1 5 4194" 2MUR7 1 = = 
Ty" 1967 2MUF1 25 3HKR9 10 19 13964 2MUL7 10 2MTX5 1 6 54954" 1WFE6 1 = = 
176" 1474” 1ВДҮ2 25 | 2XAW2 5 2" 14967 2MUL8 10 2MTX6 1 6%" 61764 2MUR8 1 — = 
2 1556" 2MUF2 25 2XAW3 5 2W 204" 1PVL6 10 — = 74" Pin Dia. 
20%" 27/4" 2MUF3 25 | 2XAW4 5 2%" 2164 2MULO 10 2MTX7 1 3" 24964" TWFFI — — 
2%" 22%" 2MUF4 25 2XAW6 5 3 249" 1PVT2 10 2MTX8 1 4 З" 1WFF3 — — 
29 23964" 1BAZ1 25 — — зу” З" TPVU4 10 2MTX9 1 1" Pin Dia 
3" 25964" 2MUF5 25 2XAW7 5 4" 3964" 1PVX6 10 2MTY1 1 2 196 2MUR9 1 — — 
3%" 32964" 1ВА75 25 - — Y?" Pin Dia. 2%" 21964 2MUU2 1 = = 
Ac" Pin Dia. T 196a" 2MUN2 10 — = 29 2294" 2MUU3 1 = = 
ya Taa" 2MUF8 25! 2XAW9 5 Ти" Та" 2MUN3 10 2МТҮЗ 1 3" 2494” 2М004 1 - - 
T 255)" 2MUH1 25 2XAX1 5 1% 199" 1WEW8 10 — — ЗИ" 26764" 2MUU5 1 = = 
Ту" Joa" 2MUH2 55 — — Ту" 1104 2MUN5 10 2МТҮ4 1 Зу” ЗЇ" 2MUU6 1 = = 
ти" 1” 2MUH3 25 2XAX3 5 192" 13964" 2MUN6 10 2МТҮ5 1 4 З" 2MUU7 1 — — 
Ту" 1%: 2MUH4 25 2ХАХ5 5 2" 14967 2MUN7 10 2МТҮб 1 AVE 41964" 2MUU8 1 — — 
1% 11%; 1ВВВ9 25 — — 2V 2%" 2MUN8 10 2MTY7 1 5, 4554" 1WFH5 1 — — 
LEA 17 2МОН5 25 2ХАХТ 5 2" 21/64 2MUN9 10 2MTY8 1 i 51964" 2MUU9 1 — — 
2" 12552" 2MUH6 25 — — 296" 2256" 1ШЕҮ4 10 -- — 1% Pin Dia. 
2 12957" 1BBC8 25 — — 254" 23964" 2MUP1 10 2MTY9 1 4 3%" 1WFH9 1 — — 
2W 2142" 2MUH7 25 3HKT1 5 3 2:964" 2MUP2 10 2MTZ1 1 5 438 1WFJ2 1 — 
2% 295» 1BUC9 25 — — КУ 31764" 2MUP3 10 2MTZ2 1 6" 538 1WFJ4 1 — — 
20" 2%” SHKT6 25 2XAX9 5 4" 3596" 2MUP4 10 2MTZ3 1 14" Pin Dia. 
29 21780" 1BUE2 25 = у= 4%" 41764" 2MUPS 10 2MTZ4 1 4 3%" 1WFJ6 1 — — 
3 22%" 2MUH8 25 3HKT2 5 5; 495" 2MUP6 5 2MTZ5 1 5. 438 1WFJ8 1 — 
ЗУ" 3%” 1BUE4 25 2XAY1 5 6 54%4 1WEZ9 5 — = 6" БЕЗІ 1WFK1 1 — — 
4 32582" 1В0Е5 25 — — %e" Pin Dia. 17" Pin Dia. 
2" 1496 1WFA2 10 — — 4 3% 1WFK3 1 — — 
2” 2T 1WFA4 5 — — 5 438 1WFKS5 1 — — 
3 2594" 1WFA6 5 — — 6" 538 1WFK7 1 — — 
Grooved Head and 
Cotter Pin Headless Clevis Pins grooves 
Gotter Pins » Stainless steel pins have 
stainless steel E rings 
Meet ANSI/ASME 18.8 standards. » Zinc-plated steel pins have a phosphate 
Note: 316 stainless steel and brass pins and bulk packaging also available on Grainger.com®, finish Meet ASME B18.8 standards. 
search for "bulk cotter pins." 
Pin Overall Usable Item 
Low Carbon Low Carbon Dia. Length Length No. 
. 18-8 _ Steel, 18-8 Steel, Grooved Grooved 
А Stainless Steel | Zinc-Plated Stainless Steel | Zinc-Plated 18-8 Stainless Steel Headless 
Pin Item — Pkg. | Item — Pkg. Pin ltem — Pkg.| Item Pkg. y 138; in 2XAA3 
Dia. Length) No. Qty. | No. Qty. Пі. Length| №. бу. No. бу. yr 2782 in 3HKP6 
Yuin v% 2UHX6 100 | 50054 100 T 211275 100 |2WZK6 100 Т 2% in 2ХАА4 
V; | 2WZP6 100 | 2UHK2 100 ТИ" | 211776 100| — -- Ms in TW. 195 in 2ХАА5 Ріп Overall Usable Item 
. 3A |2WZP7 100| — — 15 | 2WZT7 100 2М47К7 50 TH" 11%ә1п 2ХАА6 Dia. Length Length No. 
Wein 1 | 2WZPpB 100| — — sin 197 | 2WZIT8 50| — — Fi 12932 in 2ХАА7 TR" 11/2 in 2XAE6 
1W | 2WzP9 100 — = 27 | 2WZT9 50 |2WZK8 50 27" 21 іп 2ХАА8 14 in 2 17 in 2XAE7 
15 | 2WZzRi 100 20НІ1 100 2/7 | 2WZU1 50 |2WZK9 50 V 1%; in 2XAC1 2VP 2iV»in | 2XAE8 
Yo" | 2WZR2 100 20НІ5 100 " | 2WZU2 50 2М711 50 EA V2 in 2XAC2 3 2 775» in 2XAE9 
ууіп- Ж | 2WZRS 1007 — = їй" | 2WZU3 50 | 2WZL2 50 T 295; in 2XAC3 Grooved Headless 
1 2WZR4 100| — Ea 27 | 2WZU4 25 | 2WZL4 50 'A in TW 195 in 2XAC4 Zinc Plated Steel 
2" — — |2UHN5 100 Vin 2/7 | 2WZU5 25 | 2WZL6 50 4 ту" Tein 2XAC5 Ys in Tiv" Tin 2XAF2 
Fain T — — |2UHN9 100 " | 2WZU6 25 |2WZL8 50 Fi 1%іп 2ХАС6 'A in Tar in 2XAF3 
y | 2WZR5 100| — — 4 — — |2WZNi 25 27" 21y»in 2ХАС8 : 195" Tin 2ХАҒА 
1 2WZR6 100 — — 2" — — |2WZN3 50 3 22 іп 2ХАС9 1%" 3A in 2XAF7 
1W' | 2WZR7 100 2266 10 зіп 3" — — |2WZNS 25 yr 3%a in 2XAD1 96 іп Ta" Tin 2XAF8 
Y in 1%" | 2WZR8 100 |21268 100 5 3DZK6 10 — — Т 5%4 in 2XAD2 192" Tin 2XAF9 
1% — — |2WZHi 100 2w — — |2WZN7 25 54s in TW 175 in 2XAD3 127" Tin 2XAG1 
2 2WZR9 100 2WZH3 100 КЫ — — |2WZN9 25 Th" 1796 in 2XAD4 TAr Tin 2XAG2 
2V7 | 2WZTi 100 |2WZH5 100 % in 30 — — |2WZP2 25 2 15ain 2ХАП5 36 in 11%” Thin 2XAG3 
3 — — |2UHR1 100 T — — |2WZP4 25 T Дә in 2XAD8 12782" Tin 2XAG4 
17 | 2W2T2 100 2WZH7 100 5 3DZLi 10 — — TW. 19; in 2XAD9 2113" 2 in 2XAG5 
1W — — |2WZH9 100 6 | 2UHY9 5 — — TH" i'V»in X 2XAET 1270" Tin 2XAG9 
зво in — 2 | 24213 100|2WZJ2 100 3 2UHZ1 2 |2UHV6 5 36 in 2" 17/in 2ХЛЕ2 12%" Tin 2XAH1 
137" — — |2WZJ4 100 in —5 2UHZ2 2 |2UHV8 5 AA 2 Y in 2XAE3 Yin 219" 2 in 2XAH2 
2" | 2WZT4 100 | 2WZJ6 100 d 5 2UHZ3 2 |2UHW1 5 20%" 2 175 in 2XAE4 22%" 2 15in 2XAH3 
2 — — |2WZJ8 50 6 3DZL2 2 j|2UHW3 5 3 2 “ә in 2ХАЕ5 31%; 3in 2XAH4 
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FASTENERS 
Pins 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Single-Wire Tab 
Lock, Round 


Double-Wire 
A Snap, Square 


Coiled Tension 
Snap, Square 


Standard-Duty 
Pin Overall Item Pkg. Pin Overall Item Pkg. 
. 3 Dia. Usable Length Length No. Qty. Dia. Usable Length Length No. Qty. 
Coiled Tension oil Tension Sna| ouble Wire Sna 
шаге Round, Steel 
in 46 in ; 4 in ^s in 
Жіп 3 іп 41e in 5VU73 1 ип АШ ^s in 
4 in 4 Vis in 5VU76 1 Si біп & in 
H : қ Зіп 3 ic in 5VU79 1 Tem ^ in ^c in 
Safety Pins rriBeeLleitzke | 9" in isin a am ein 
. . | in ^e in паге, 
= Zinc-plated spring steel % in 3% in 49s in 5VU88 1 win 4 in 4 ІП 
іп 4 Т/б in 51/091 1 2 in in 
Usable Overall Item Ad: віп Ш ^ in m ^ in ^ in 
Length Length Wire Dia. Brand No. ty. i in 53 in ^e in 2 Vin 3 Vis in ЗНКР5 1 
“Stani ara Duty Without Coil ‘in 6 in 7 Vis in 5VV10 1 3in З біп 2UJG4A — 1 
1 іп іп 0.047 in = 2UJG6 100 Single Wire Tab Lock | A in fs in 
Thin 15%sin 0.047 in = 2UJG7 100. ‘ound, Steel % in 5 in ^s in 
2 in 3in 0.063 in E 2UJG8 100 A in 4 in ^ in 3 in З віп 20/65 1 
Coiled Tension s in 4 in in Square, 18-8 Stainless Steel 
ein 194in 0.047 in — 2WZV5 25 6 in АП in Ain 5 in in 
Tsin 1%in 0.058in = 2WZV6 25 шаге ein A in 4 in 
Tein 2%in 0.091 in — 2WZV7 25 A in 5 in in 2 іп 3in 5VU22 1 
“2%6in 4%іп  0.12in ім Вее Сейгке 2WZV8 10 ^o in 5 in 4 in 34 in 2 V. in 2 ie in 5VU25 1 
3% іп 5%in 0.148in  ItwBeeleitze 2WZV9 10 Ув іп 210 іп 3in 3HLA7 5 2 Vs in 3 is in 5VU28 1 
Bent 


Ring Pins 
Feature a ball detent locking mechanism. 
Also known as detent or quick-release pins. 


Hitch Pin 


Hitch Pin 
With Lanyard 


Hitch Pins 


Pin Item Pkg. 
Dia. Length ae Length — No. Qty. | Include an easy-swivel, big-grip handle and high-tension hairpin cotter. Yellow zinc finish. 
in ^e in Hitch Pins Hitch Pins With Lanyard Bent Hitch Pins 
As in Thin Tein 3HLJ8 10 Pin Usable Item Pkg. | Usable Item Pkg. | Usable Item Pkg. 
2in 196 in 3HLJ9 10 Dia. Length Length No. Qty. | Length Length No. Qty. | Length No. Qty. 
Tin 3. in 3HLK1 10 Яп | 4in 44п  S3HL9 1 | di 44п ӘН 1 | din HLR8 
Twin Tin ЗНІК2 10 | 4in 4%4п ӘНІМ 1 | din — 4YXin ӘР? 1 | 2 in HLR9 
Ain 2in 19 in 3HLK3 10 Win | Әйіп 60п ЗНМ — 1 | 5%in 6%in  3HLP8 — 1 | in Н 
2 іп 2% in 3HLK4 10 PS ——— eli H 
3in 2. in ЗНІК5 10 | 9hin 6%in ЗНА 1! 6 6 HLR 4in HLT4 
in біп жп | бі бип 3HNb 1| — = - -| — == БӘ 
Js іп 2 іп 2 s in 3HLK7 10 in 4% in SHLN3 1 4in 4% in 3HLP9 1 3in 3HLT3 1 
3 in 2 yb in 3HLK8 10 | 4Xin 5п ЗНМ 1 | 67in X 7in — S3HIR3 1 | 4 Yin HLT6 
2in 15 in 3HLK9 5 3A in 5 in 6 in 3HLN8 1|] — — č — č -| — — — 
іп іп 6 in i | бию гт SHENG 1| —  — ——  —] — = = 
3in 2 іп 3HLL2 5 4in 4% in SHLNG 1 Жіп біп 3HLR2 1 3 Yin 3HLTS 1 
in 5 in біп | 4%in 5йп ӘНРІ 1 | 67in 7%2п  3HRA 1) — = = 
i 2 in 2 in 3HLL5 5 i 7 in 8in 3HLP3 мы, — = = 
vin in 2 in ШЩ _4йп 5йп 5ШР 1 | 6%in 7%п ӘНЕ 1 | 49 H 
in 21П Aan | п 7%п $3HPb Тү — - | = = 
Lanyards rri/Bee Leitzke 


Terminal 
and Loop 


2 Loops 
and Tab 
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Help prevent the loss of fasteners, and also secure 2 mating-type fasteners to 
one another. Stainless steel tab permits lanyards that have a tab to be screwed 
to a flat surface. 364" wire dia. nylon coated to Vie". 


6 in 12 іп 18 in 
LENGTH | LENGTH | LENGTH 18"LENGTH 
Pkg. Item Item Item Item 
Туре No. No. No. No. 
Stainless Steel, Nylon Coating 
2 Terminals 3HLE7 3HLE8 3HLE9 — 
Terminal and Loop 5 SHLF1 3HLF2 SHLF3 = 
2 Loops 5 3HLF4 3HLF5 3HLF6 = 
2 Loops and Tab 5 3HLF7 3HLF8 3HLF9 — 
‘Galvanized Steel, Zinc Plated Copper Coating 
Terminal and гоор 10 == 3HLD7 = = 
‘Galvanized, Nylon Coating 
2 Terminals 10 3HLD3 3HLD4 3HLD5 — 
erminal and Loop — — 3HLD8 
2 Loops 10 3HLD9 3HLE1 SHLE2 = 
2 Loops and Tab 5 ЗНІЕЗ ЗНІЕ4 SHLES 
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GRAINGER.COM Pins 


CAD 


Dowel Pins 


Note: A1 metric, 416 and 18-8 stainless Hardened Steel Metric—Solid 416 Stainless Steel Metric Dowel Pins 
Steel dowel pins are also available; on ^ cylindrical pins are chamfered » Length tolerance: +0.5/-0.0mm 


Drager com Search for “dowel Pins" = on 1 end for easy insertion and 416 Stainless Stee—Mest MS16555, ASTM A380 


Plain Alloy Steel | feature a smooth radius on the a Length tolerance: +0.010" 
= Length tolerance: «0.012 other end for easy removal. Meet 
DIN 6325/ISO 8734A m6 standard. 
Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
Nom. Dia. Length No. Qty. Nom. Dia. Length No. Qty. Nom. Dia. Length No. Qty. Nom. Dia. Length No. Qty. 
Standard Vain 2MB54 100 Min 2ME53 10 10mm 5EDG8 10 
Alloy Steel, Black Oxide Finish Ain 2MB56 100 Tin 2ME54 — 10 12mm 5EDG9 — 10 
A in 6VKCO 100 Asin 2MB57 100 1 in 2ME55 — 10 4mm 14mm 5EDHO — 10 
Yin 6VKC1 100 іп 2MB58 100 Тіп 2ME56 — 10 16 mm 5EDHi — 10 
Увіп іп 6VKC2 100 Vie in 2MB59 100 2in 2МЕ57 5 20 mm 5EDH2 — 10 
%1п 6VKC3 100 36 in 2MB60 100 194 in 2МЕ59 5 12mm 5EDH5 10 
Tin 6VKD2 100 iin 2MB61 100 % in 2 Yin 2ME60 5 16 mm 5EDH6 — 10 
Ain 6VKA9 100 Tin 2MB62 100 3in 2ME62 5 5mm 20 mm 5EDH7 — 10 
Yin 6VKC4 — 100 Vis in 1in 2MB63 100 3 ^in 2ME63 5 24 mm 5EDH8 — 10 
Vi in Tin 6VKC5 100 19 in 2MB65 100 4in 2ME64 5 30 mm 5EDH9 10 
15 in 6VKC6 100 Tin 2MB66 50 4%in 2ME65 5 16 mm 5EDJ1 10 
Tin 6VKC7 100 194 in 2MB67 50 5in 2ME66 5 20 mm 5EDJ2 10 
Yo in 6VKC8 100 2in 2MB68 50 біп 2ME67 1 6 mm 24 mm 5EDJ3 — 10 
Ain 6VKC9 100 2 Ain 2MB69 5 Tin 2ME68 5 30mm 5EDJ4 — 10 
ип 19 in 6VKDO 100 2 in 2М870 5 19 in 2МЕ69 5 40 тт 5EDJ5 — 10 
Tin 6VKD1 100 234 in 2MB71 5 1 in 2ME70 5 8mm 24 mm 5EDJB — 10 
2in 6VKD4 100 3in 2MB72 5 194 in 2ME71 5 30 тт 5EDJ9 10 
2 ^in 6VKE3 100 Ain 2MB73 100 2in 2ME72 5 10mm 30 тт 5EDKA — 10 
1in 6VKD3 100 7s in 2MB74 25 Vin 2 Ain 2ME73 5 40 mm 5EDK5 10 
Vis in 1in 6VKD6 100 Ye in 2MB75 100 2 in 2ME24 5 Üversized, Mil Spec 
Tin 6VKD7 100 96 in 2MB77 100 3in 2ME76 5 Asin 5EEF9 — 25 
2in 6VKD8 100 iin 2MB78 100 3 Bin 2МЕ77 1 Ain 5EEG2 25 
Tin 6VKD9 100 Ain 2MB79 100 4in 2ME78 1 Vie in Ag in 5EEG3 | 25 
іп 1%in 6VKEO — 100 1in 2MB80 100 5in 2ME80 1 Yin 5EEGA — 25 
2in 6VKE1 — 100 Yin 15 in 2MB82 50 біп 2ME81 1 %іп 5EEGS 25 
2in 6VKD5 20 Tin 2MB83 50 2in 2ME82 1 34 in 5EEGG | 25 
win 1 in 6VKE2 — 20 2in 2MB85 50 in 3in 2ME84 1 Yea in Vain 5EEG7 — 25 
2 Y^ in 6VKE4 — 20 2 іп 2MB86 100 3 ^in 2МЕ85 1 Y in sin 5EEG8 25 
Tin 6VKE9 — 20 2 in 2MB87 50 2in 2ME89 1 Yin БЕЕН1 — 25 
Sin 2in 6VKE5 — 10 23A in 2MB88 5 2 ^in 2ME91 1 Ain 5EEHG — 25 
3in 6VKEG — 10 3in 2MB89 5 3in 2ME93 1 Yin 5EEH8 | 25 
Alloy Steel, Plain Finish 3 ^in 2MB90 5 Tin 3 ^in 2ME94 1 зіп БЕЕНӘ — 25 
Ye in 2MA84 100 Ye in 2MB91 50 4in 2ME95 1 "m 34 in 5EEJÜ — 25 
Vie in 2MA85 100 36 in 2MB92 50 4 Vin 2ME96 1 Ain 5EEJ1 25 
Ji in 2MA86 100 34 in 2MB93 50 5in 2ME97 1 Tin 5EEJ2 — 25 
Ain 2MA88 100 Tin 2MB95 50 Hardened Steel, Plain Finish 1 in 5EEJ3 — 25 
Vie in Yo in 2MA90 100 Tin 2MB96 50 6mm 11/51 100 Tin 5EEJ4 25 
Jin 2MA93 100 Tin 2MB97 50 2mm 10 тт 1TY55 — 100 m Ain 5EEJB — 25 
1in 2MA95 100 Ms in 1%in 2MB98 25 12mm 1TY57 100 Tin 5EEJ9 25 
Tin 2MA96 5 2in 2MB99 25 6mm 1iTY73 100 %іп BEEK1 — 25 
15 in 2MA97 5 2 Ain 2ME10 — 25 8mm 1TY75 — 100 Ye in Tin BEEK4 | 25 
Sie in 2MB11 100 2 Yin 2ME11 — 25 10 тт 1177 100 Tin БЕЕКЕ 25 
36in 2MB12 100 234 in 2MEi2 25 12mm 1TY79 100 Tin БЕЕКЕ | 25 
Ag in 2MB13 100 3in 2ME13 55 3mm 16 mm 11Ү81 100 34 in BEEK7 — 25 
vin 2МВ14 100 4in 2ME15 5 18 mm 1TY83 100 "m Tin БЕЕКӘ | 25 
32 in %іп 2MB16 100 Yin 2ME16 — 50 20 mm 1ТҮ84 — 100 15 in 5EEL1 — 25 
Ain 2MB17 100 in 2ME18 50 22 mm 1ТҮ86 50 2 in БЕЕІЗ — 25 
1in 2MBi9 100 Ain 2ME19 50 24 mm 1TY88 100 Sis in 15 in 5EEL5 — 25 
13 in 2MB20 5 Tin 2ME20 — 25 8mm 1TY96 100 Tin 5EENÜ 25 
2in 2MB22 5 1 in 2ME21 — 25 10 mm 1TY98 — 100 3 in 15 in БЕКІ — 25 
Vie in 2MB23 100 1 in 2ME22 25 12mm 1UA10 100 2 in 5EEN3 — 25 
Ji in 2MB24 100 36 in 154 in 2ME23 25 14mm 1UA12 — 100 2 іп БЕЕМ5 — 25 
96 in 2MB25 100 2in 2ME24 55 16 mm 1UA14 100 
Ain 2MB26 100 24 in 2ME25 — 25 18 mm iUA16 100 
Yo in 2MB28 100 2 іп 2ME26 — 25 4mm 20 mm 1UA18 100 
%іп 2MB30 100 Зіп 2ME27 10 22 mm 1UA20 50 
Ain 2MB31 100 3 in 2ME28 — 5 24 mm 10А22 50 
tain hin 2MB32 100 4in 2ME29 5 28 mm 1Ш424 50 
Tin 2MB33 100 Tin 2ME30 — 10 30 mm 1UA26 50 
1 in 2MB34 100 1 in 2ME3 — 10 32mm 1UA28 50 
Тиіп 2MB35 — 100 1 in 2ME32 — 10 40 mm 1UA30 50 
1 in 2MB36 100 Ts in 2in 2ME33 — 10 10 mm 1UA32 50 
154 in 2MB37 50 2 in 2МЕЗД — 10 5m 12mm 1UA34 50 
2in 2MB38 50 3in 2ME35 10 14mm 1UA36 50 
2 V^ in 2М844 5 4in 2ME36 — 10 16 mm 1UA38 50 
3in 2MB42 5 vin 2ME3 5 6 mm 22mm 1UA57 50 
Yo in 2MB45 — 25 % in 2ME38 — 10 12mm 100mm 10814 5 
%іп 2MB46 25 Ain 2ME39 — 10 36 mm 1UB15 5 
iin 2М84 25 Tin 2ME40 10 16 mm 45 mm 1UB17 5 
S in Ain 2MB48 25 15 in 2МЕ41 10 70 mm 1UB20 5 
Tin 2MB49 — 10 15 in 2МЕ42 — 10 Press Fit 
1%in 2MB50 10 1%in 2МЕ43 5 416 Stainless Steel 
1 in 2MB51 — 10 Yin 2in 2МЕ44 10 2mm 5mm 5EDE2 — 10 
2in 2MB53 10 2 іп 2МЕ45 10 8mm 5EDE4 — 10 
2 ^in 2ME46 — 10 2.5 mm 10 mm 5EDFA — 10 
234 in 2МЕ47 10 8mm 5EDG1 10 
3in 2ME48 — 10 imm 10 mm 5EDG2 10 
3 ^in 2ME49 — 10 20 mm 5EDG6 10 
4in 2МЕ0 5 24 mm 5EDG7 10 
Біп 2МЕ52 5 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2153 


FASTENERS 
Pins 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Slotted Spring Pins 


Note: 420 stainless steel and zinc-plated carbon steel pins are also 
available; on Grainger.com, search for "slotted spring pins." 


Nominal Actual Dia. 
. Dia. Min. to Max. 
Standard 


s" 0.066 to 0.069" 
56" 0.083 to 0.086" 
%2" 0.09910 0.103" 
Ye" 0131 to 0.135" 


Y» 0.16210 0.167" 
He" — 0.194 to 0.199" 
757 0.22610 0.232" 
Ys" 0.258 to 0.264" 
Ae 0.321 to 0.330" 
A" ^ 0.385 їо 0.395" 
As: 0.448 10 0.459" 
72" 0.513 to 0.524" 
%” 0.640 to 0.653" 
Metric 
М1.5 1.70 to 1.80mm 
M2 2.30 to 2.40mm 
M2.5 2.8010 2.90mm 
M3 3.30 to 3.50mm 
M4 4.4010 4.60mm 
M5 5.40 їо 5.60mm 
M6 6.4010 6.70mm 
M8 550 ERU 
.50 to 
MIO 1080mm 
2.50 to 
M11 4280mm 
Overall Item 
Length No. 
302 Stainless Steel 
Vs in Dia. 250 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
И" 5BU67 
Ye 5В068 
5%" 5BU69 
Ae 5BU70 
y 5BU71 
5%" 58072 
y» 5BU73 
78. 5BU74 
js 5В075 
Yes in Dia. 460 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
ET 5BU77 
yw 5BU80 
ЕУ 5BU81 
yr 5BU82 
1" 5BU83 
ТИ” 5BU84 
35; in Ша. 670 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
Ai 5BU85 
E 5BU87 
Te 5В088 
y 5BU89 
yis 5В090 
R" 5BU91 
y 5BU92 
Ж 5BU93 
T 5BU94 
1%" 5BU95 
iy" 5В096 
ТУ" 58097 


Wall 


Thickness 


0.012" 


Overall Item 
Length No. 
¥ in Dia. 1,090 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
yw 5BU98 
He" 5BU99 
38 5ВҮ10 
Ae 5BY11 
y 5BY12 
yi 5BY13 
Ув" 5ВҮ14 
y 5BY16 
U^ 5BY17 
T 5BY18 
T" 5BY19 
T" 5BY20 
196" 5ВҮ21 
IA 5BY22 
Тз" 5ВҮ23 
2" 5BY24 
55? in Dia. 1,600 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
үлі 5ВҮ25 
38 5ВҮ26 
y" 5BY27 
T 5BY29 
ТИ" 5BY30 
Ти" 5BY31 
17" 5BY32 
Ty" 5BY33 
2" 38134 
2%" Y35 
34s in Dia. 2,425 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
yr 5BY36 
VA 5BY37 
yp 5BY38 
y 5ВҮ40 
Uy 5BY41 
T 5BY42 
TW. 5BY43 
TR" 5BY44 
Ту" 5ВҮ45 
1% 5ВҮ46 
27 5ВҮ47 
27" 5ВҮ48 
20" 5ВҮ49 
1% in Dia. 3,400 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
y 5ВҮ50 
y 5ВҮ52 
T 5BY53 
T% 5ВҮ54 
TW 5BY55 
1%" 5ВҮ56 
2" E 
2%" BY58 
Уд in Dia. 4,100 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
V 5BY59 
yg 5BY60 
y 5BY61 
Ui 5BY62 
T 5BY63 
ТИ" 5BY64 
Ти" 5BY65 
1%" 5BY66 
Ту" 5BY67 
1% 5ВҮ69 
2: 5ВҮ70 
20" 5BY71 
2 5ВҮ72 
3 5BY73 
ЗИ" 5BY74 


Carbon Steel 
Coiled Spring Pins 


Reusable pins absorb and distribute shock- 
and-vibration throughout the pin cross-section. 


Meet ASME standard. 


Note: 420 stainless steel are also available; on 
Grainger.com®, search for “coiled spring pins." 
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Pkg. Overall Item Pkg. 
Qty. Length No. Qty. 
%e in Dia. 6,300 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
100 yr 5ВҮ75 25 
100 T 5BY76 25 
100 TW 5BY77 25 
100 TW. 5BY78 25 
100 TH 5BY79 25 
100 2" 5ВҮ80 10 
100 29 5ВҮ82 10 
100 ЕН 5BY83 10 
ы ш 
100 % in Dia. 9,500 Ib Shear 
100 Strength (Lbs.) 
100 Зд" 5ВҮ86 10 
100 il 5ВҮ87 10 
100 TW 5ВҮ88 10 
100 ША 5ВҮ89 10 
1%" 5ВҮ90 10 
2" 5ВҮ91 10 
100 24 5ВҮ92 10 
100 2%" 5ВҮ93 10 
100 2%" 5ВҮ94 10 
100 3 5ВҮ95 10 
100 36 — Yt —8 
100 Ths in Dia. 11,500 Ib 
50 Shear Strength (Lbs. x 
5 2" 58/98 5 
3" A10 5 
У in Dia. 15,800 Ib Shear 
Strength (Lbs.) 
100 1» 5CA14 5 
100 27 5CA16 5 
ТІ $ SL 5 
4 5CA20 5 
100 2.5 mm Dia. 985 Ib Shear 
100 Strength (Lbs.) 
50 10mm 5DB90 5 
50 2 mm Dia. 634 Ib Shear 
50 Strength | (Lbs.) 
50 5DB76 — 25 
50 2.5 mm Dia. 985 Ib Shear 
32 Strength (Lbs.) 
20mm 5DB92 25 
2 mm Dia. 634 Ib Shear 
50 Strength (Lbs.) 
30mm 5DB88 25 
20 2.5 mm Dia. 985 Ib Shear 
50 Strength (Lbs.) 
50 30mm 5DB94 25 
25 3 mm Dia. 1,421 Ib Shear 
25 Strength (Lbs.) 
25 10mm 5DB98 25 
14mm 5DE10 25 
16mm 5DE12 25 
50 20mm 5DE16 10 
30mm 5DE24 10 
2 40mm 5DE26 10 
50 4 mm Dia. 2,527 Ih Shear 
50 Strength (Lbs.) 
50 20mm 5DE38 10 
50 26mm 50Е42 10 
50 30mm 5DE44 10 
50 45mm 5DE48 10 
25 50mm 50Е50 10 
25 
25 
25 
10 
10 
seen nat Fits Hole Dia. Actual Dia. 
andard Duty 
Зв in Ша. 330 Ih Shear Strength (Lhs.) 
Jhs in 0.061-0.065 in 0.067-0.072 in 
3A in 0.061-0.065 in 0.067-0.072 in 
{in 0.061-0.065 іп — 0.067-0.072 in 
Ysa in Dia. 550 Ib Shear Strength (Lhs.) 
lin 0.077-0.081 in 0.083-0.088 in 
35: in Dia. 775 Ih Shear Strength (Lhs.) _ 
LE i үп 
in in in 
Ys in Ша. 1,400 Ib Shear Strength 5.) 
Yin 0.124-0.129 in 0.131-0.138 in 
"n 14:04150 —,15 0138 m 
in |, in in 
34s in Dia. 3,150 Ib Shear ar Strength (Lbs.) 
2 іп 0.185-0.192 in 196-0.205 in 
Yin 0.185-0.192 in 0.196-0.205 in 
72 in Dia. 3,800 Ib Shear Strength (Lbs.) 
% in 0.217-0.224 in 0.228-0.238 in 
Tin 0.217-0.224 in 0.228-0.238 in 
1 іп 0.217-0.224іп 0.228-0.238 іп 
2in 0.217-0.224 in 0.228-0.238 in 


SEA62 100 
SEA66 100 


SEA82 100 
БЕА94 100 


БЕА06 100 
5EB22 100 
БЕВ24 100 


5EB50 50 
5EB40 100 


5ЕВ51 50 
5EB53 50 


5EB57 50 


Find even MORE on Grainger.com? 


Overall Item Pkg. Overall Item 
Length No. Qty. Length No. 
5 mm Dia. 3,943 Ib Shear 2.5 mm Dia. 985 Ib Shear 
Strength (Lbs.) Strength (Lbs.) 
16mm 5DE54 10 Отт 50044 
20mm 5DE56 10 3mm ҮШ 1,421 Ih Shear 
26mm 5DE60 10 Strength (Lbs. ) 
30mm 5DE62 10 i 5DU46 
40mm 5DE64 10 10mm 50048 
50mm 5DE66 10 12mm 5DU49 
6 mm Dia. 5,854 Ib Shear 14mm 50051 
Strength (Lbs.) 16mm 5DU53 
20mm 5DE72 10 18mm 50055 
30mm 5DE78 10 20mm 5DU57 
40mm 5DE80 10 24mm 50059 
45mm 5DE82 10 26mm 5DU61 
50mm 5DE84 5 30mm 50063 
60mm 5DE86 10 40mm 50065 
8 mm Dia. 9,613 Ib Shear 4 mm Dia. 2,527 Ib Shear 
Strength (Lbs.) Strength (Lbs.) 
22mm 5DE88 10 10mm 5DU67 
30mm 5DE90 10 12mm 5DU70 
40mm 5DE92 5 16mm 50074 
60mm 5DE96 1 20mm 50077 
10 mm Dia. 15,773 Ib 24mm 5DU79 
Shear Strength (Lbs. 2 26mm 5DU81 
30mm 5DE98 5 30mm 5DU83 
40mm 5DU10 5 32mm 50086 
60mm 5DU14 1 40mm 5DU88 
Carbon Steel 50mm 5DU92 
Vs in Dia. 430 Ib Shear 5 mm Dia. 3,943 Ib Shear 
Strength (Lbs.) Strength (L (Lhs.) 
yx 5CU76 500 5DU96 
y 5CU80 500 20mm 50098 
E 5CU84 500 24mm 5DV12 
1 5CU88 500 26mm 5DV14 
¥ in Dia. 1,875 Ib Shear 30mm 5DV16 
Strength (Lbs.) 40mm 5DV18 
үй; 5CY39 500 50mm SDV20 
Зл in Dia. 4,150 Ib Shear 6 mm Dia. 5,854 Ib Shear 
Strength (Lbs.) Strength (Lbs.) 
y 5CY97 500 12mm 5DV22 
Jhs in Dia. 10,800 Ib 16mm 5DV26 
Shear Strength (ш. 2 20mm 50/28 
1” DA94 100 24mm 5DV30 
¥ in Dia. 27,100 ih Shear тт Бе 
Strength (Lbs) НЕГІ 40mm 50136 
2 mm Dia. 634 Ib Shear somm PAED 
Strength (Lbs.) mm SDVA2 
emm. 80022 200 8mm ҮШ 9,613 Ih Shear 
{2mm 5DU28 200 Strength (L (Lhs.) 
18mm 5DU34 — 200 SDV44 
20mm 5DU36 200 26mm SDV46 
2.5 mm Dia. 985 Ib Shear 30mm SDV48 
Strength (Lbs.) 40mm 50/50 
: 50mm 5DV52 
20mm 50042 200 
2 тт Dia. 634 Ib Shear 60mm 50156 
Stren 10 mm Dia. 15,773 Ib 
gth (Lbs.) 
24mm 5DU38 200 Shear Strength Іше, 
4mm 
30mm 5DU40 200 eam 50160 
40mm 5DV62 
50mm 5DV64 
60mm 5DV66 
80mm 5DV68 
12 mm Dia. 23,403 Ib 
Shear Strength (Lhs.) 
30mm 5DV70 
40mm 5DV72 
50mm 5DV74 
60mm 5DV76 
Pkg. Item 
Qty. Length Fits Hole Dia. Actual Dia. No. 
% in Dia. 5,500 Ib Shear Strength (Lbs.) 
3 іп 0.247-0.256 in 0.260-0.271І! ^ 5EB73 
2 Vin 0.247-0.256 in 0.260-0.271 іп 5EB69 
hs in Dia. 8,700 Ib Shear Strength (Lbs.) 
5EA68 100 4 in 0.308-0.319 in —0.324-0.337 in 5ЕВ88 
іп Dia. 12,600 Ib Shear Strength (Lbs.) 
5EA80 100 1in 0.370-0.383 in 0.388-0.403 іп 5ЕВ90 
Heavy Duty 
35 in Dia. 1,150 Ib Shear Strength th (Lbs) 
Vain 0.093-0.097 in O3in БЕЕІ2 
1%in 0.093-0.097 in 0. E 0.103 in — BEE23 
Ув in Dia. 2,000 Ib Shear Strength (Lbs.) 
As in 0.124-0.129 in 0.130-0.136 іп 5EE27 
I in 0.124-0.129 in 0.130-0.136 in 5EE41 
in 0.124-0.129іп 0.130-0.136іп — SEE43 
Yi i in Dia. 4,500 Ih Shear Strength (Lhs.) 
2 Vin 0.185-0.192 in 0.194-0.202 in — 5EE54 
V4 in Dia. 7,800 Ib Shear Strength (Lbs.) 
1 іп 0.247-0.256 in 0.258-0.268іп — SEE58 
Je in Dia. 12,000 Ib Shear Strength (Lhs.) 
5ЕВ55 50 1in 0.308-0.319 in 0.322-0.334 in — SEE68 
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< Download Available FASTENERS 
(8) GRAINGER.COM Retaining Rings 
. Ер": Bis 
іту/Вее Leitzke š 
Ey " J OO0O0€XYJ бір2в 
Retaining Ring Assortments E-Style "»*ERO 
Retaining Ring External R aoma ; нет 
No. of No. of Же A etaining Rin &8acan 
Sizes Pieces Includes Retaining Ring Еи 8 рап No. 
E-Style Retaining Ring Assortment 
9 300 m Each: E-25x1/4 in, E-37x3/8 in, (40) Each: E-18x3/16 in, E-50x1/2 in, (30) Each: E-6x1/16 in, E-12x1/8 Itw Bee 4Е414 
20) Each: E-62x5/8 іп, E- -75x3/4 i in, E-87x7/8 in, and Plastic Container Leitzke 
19 955 (25 Each: E-12x1/8 in, E-15x5/32 in, E-18x3/16 in, SE-21x7/32 in, E-25x1/4 in, SE-31x5/16 in, E-37x3/8 in, EA 6LD26 
E-43x7/16 in, E-50x1/2 in, (10) Each: E-62x5/8 in, E-75x3/4 in, E-87x7/8 in, and Plastic Container 
E- She (Metric) Retaining Ring Assortment 
240 Groove Diameter (20) Each: 2.3mm, 3.2mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm — 4KGD4 
External Retaining Ring Assortment 
12 218 (30) Each: SH-37x3/8 in, SH-50x1/2 in, (20) Each: SH-25x1/4 in, SH-31x5/16 in, SH-43x7/16 in, SH-56x9/16 in, SH-62x5/8 in, SH- Itw Bee 4Ғ412 
75x3/4 in, (15) Each: SH-87x7/8 in, (10) Each: SH-81x13/16 іп, SH-100x1 in, (3) Each: SH-125x1 1⁄4 in, and Plastic Container Leitzke 
12 240 (25) Each: SH-25x1/4 in, SH-31x5/16 in, SH-37x3/8 in, SH-43x7/16 in, SH-50x1/2 in, SH-56x9/16 in, SH-62x5/8 in, SH- = 6LD35 
75x3/4 in, go, Each: SH-81x13/16 in, SH-87x7/8 in, SH-100x1 in, SH-125x1 М in, and Plastic Container 
(25) Each: SH-25x1/4 in, SH-31x5/16 in, SH-37x3/8 in, SH-43x7/16 in, SH-50x1/2 in, SH-56x9/16 in, SH-62x5/8 in, SH-75x3/4 in, (10) 
21 273 Each: SH-81x13/16 in, SH-87x7/8 in, SH-100x1 in, SH-125x1 Жіп and (5) Each: SH-131x1 94e in, SH-137x1 % іп, SH-150x1 Y^ in, SH- — 6LD37 


162x1 5% in, SH-175x1 % in, (2) Each: SH-200x2 in, SH-225x2 1⁄4 in, SH-250x2 % in, SH-262x2 % in, and Plastic Container 
External {Metric Retaining Ring Assortment 
12 Diameter (20) Each: 8mm, 9mm, 10mm,12mm, 14mm,15mm, 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm = 4KGD2 
External a E- -Style Retaining Ring Assortment 
E-Rings (30) Each: E-12x1/8 іп, E-18x3/16 in, E-25x1/4 in, Е-31х5/16 in, E-37x3/8 in, E-62x5/8 in, (25) Each: E-43x7/16 in, E-50x1/2 in, SE-74x3/4 in, (20) Each: фу Вее 
23 540 Е-87х7/8 іп, External Rings (30) Each: SH-37x3/8 іп, SH-50x1/2 in, (25) Each: SH-31x5/16 іп, SH-62x5/8 in, SH-75x3/4 іп, SH-98x63/64 іп, (20) Each: SH-43x7/16 Leitzke 5A203 
in, SH-93x15/16 in, SH-100x1 in, (15) Each: SH- 112x1 Ye in, (10) Each: SH-125x1 Жіп, SH-137x1 % in, SH-150x1 % in, Plastic Container, and Retaining Ring Pliers 
Internal Retaining Ring Assortment 


12 180 25) Each: H0-25x1/4 іп, H0-37x3/8 in, HO-50x1/2 in, HO-62x5/8 in, Н0-75х3/4 in, (10) Each: Н0-87х7/8 in, HO-100x1 іп, HO- x 6LD28 
112x1 Үзіп, H0-125x1 74 in, (5) Each: НО-150х1 % іп, HO-162x1 56 in, HO-175x1 34 in and Plastic Container 

12 218 30) Each: H0-37x3/8 in, HO-50x1/2 in, (20) Each: HO-25x1/4 in, HO-31x5/16 in, HO-43x7/16 in, HO-56x9/16 in, HO-62x5/8 in, HO- Itw Bee AFA13 
75х3/4 in, (15) Each: HO-87x7/8 in, (10) Each: HO-81x13/16 in, HO-100x1 in, (3) Each: HO-125x1 1⁄4 in, and Plastic Container Leitzke 
25) Each: HO-25x1/4 in, HO-37x3/8 in, HO-50x1/2 in, HO-56x9/16 in, HO-62x5/8 in, (20) Each: HO-75x3/4 in, HO-77x0.777 in, HO-81x13/16 in, HO-87x7/8 tw Вее 

23 395 іп, HO-90x0.901 in, HO-93x15/16 in, HO-102x1.023 in, (15) Each: HO-100x1 in, HO-112x1 V in, HO-118x1 4e in, HO-125x1 М in, (10) Each: HO-106x1 Leitzke 5A204 
Ve in, НО-131х1 54e іп, H0-137x1 % in, HO-143x1 74e in, HO-150x1 % in, HO-156x1 %46 іп, HO-162x1 % in, Plastic Case, and Retaining Ring Pliers 
25) Each: H0-37x3/8 in, HO-43x7/16 in, HO-50x1/2 in, HO-62x5/8 in, HO-68x11/16 in, HO-75x3/4 in, (10) Each: HO-81x13/16 in, HO-87x7/8 in, HO-100x1 in, 

25 243 НО-106х1 Vie in, HO-112x1 Ув in, H0-125x1 1⁄4 in, (5) Each: HO-137x1 % in, HO-150x1 % in, (3) Each: HO-162x1 % іп, HO-175x1 % in, HO-187x1 76 in, HO-200x2 = 6LD30 
in, (2) Each: HO-225x2 М in, H0-237x2 % in, HO-250x2 % іп, HO-262x2 % in, (1) Each: HO-275x2 % in, HO-287x2 % in, HO-300x3 in, and Plastic Container 

Internal/External/E-Style (Metric) Retaining Ring Assortment 

E-Rings (25) Each: DE-3.2x3.2mm, DE-4x4mm, DE-5x5mm, DE-6x6mm, DE-7x7mm, DE-8x8mm, DE-10x10mm, DE-12x12mm, Internal Rings (25) Each: 

24 480  DHO-8x8mm, DHO-10x10mm, DHO-12x12mm, DHO-14x14mm, (10) Each: DHO-16x16mm, DHO-18x18mm, DHO-20x20mm, DHO-24x24mm, External Rings — 6LD33 
25) Each: DSH-8x8mm, DSH-10x10mm, DSH-12x12mm, DSH-14x14mm, (10) Each: DSH-16x16mm, DSH-18x18mm, DSH-20x20mm, DSH-24x24mm 


Internal Мето) Retaining Ring Assortment 
12 40 ore Diameter (20) Each: 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm, 19mm, 20mm, 22mm, 24mm — 4KGD3 
Internal and External Retaining Ring Assortment 
nternal Rings (15) Each: HO-37x3/8 in, HO-43x7/16 in, Н0-50х1/2 in, (10) Each: HO-56x9/16 in, HO-62x5/8 in, HO-75x3/4 in, (9) Each: Н0-87х7/8 in, HO-93x15/16 Itw Bee 
20 221 іп, (8) Each: HO-100x1 in, HO-102x1.023 in, External Rings (20) Each: SH-25x1/4 in, SH-31x5/16 іп, (15) Each: SH-37x3/8 in, SH-43x7/16 in, (10) Each: SH-50x1/2 Leitzke 4F420 
in, (8) Each: SH-62x5/8 in, SH-68x11/16 in, (6) Each: SH-75x3/4 in, (5) Each: SH-78x25/32 in, SH-87x7/8 in, Plastic Container, and Retaining Ring Pliers 
nternal Rings (25) Each: HO-37x3/8 in, HO-43x7/16 in, HO-50x1/2 in, HO-56x9/16 in, HO-62x5/8 in, HO-75x3/4 in, (10) Each: HO-87x7/8 
20 410 іп, HO-100x1 іп, HO-112x1 Y in, HO-125x1 Жіп, External Rings 25) Each: SH-25x1/4 in, SH-31x5/16 іп, SH-37x3/8 іп, SH-43x7/16 іп, = 6LD32 
SH-50x1/2 in, SH-62x5/8 in, SH-68x11/16 in, SH-75x3/4 in, (10) Each: SH-87x7/8 in, SH-100x1 in, and Plastic Container 


E-Style External Retaining Rings 


Provide a large shoulder on small-diameter shafts. Snap directly into deep grooves Note: Zinc-plated steel retaining rings are ‹ E-Style 
from the side of the shaft to ensure extra thrust capacity. Inch-system rings meet i d оп Grainger.com, search 
ASME standard; metric-system rings meet DIN standard. ышы 


BLACK BLACK 
PHOSPHATE PHOSPHATE 
For Fits Fits STEEL STAINLESS STEEL For Fits Fits STEEL STAINLESS STEEL 
Shaft Groove Groove Item Pkg. Item Pkg. Shaft Groove Groove Item Pkg. Item Pkg. 
Dia. Dia. Width Егее 1.0. Free 0.D. Thickness; Мо. Qty. No. Qty. Dia. Dia. Width Free I.D. Free O.D. Thickness; Мо. Qty. No. Qty. 
E Style Retaining Ring 4mm 32mm 0.64 mm 6.9mm 0.6 тт | 5DVi5 100 5DA34 10 
Ysin 0.052in 0.012in 0.051in 0.14in 001її | 5DY81 100 5DE39 100 5mm 40mm 0.74 mm 8.85 mm 0.7mm | 5DVi7 100 | 5DA36 10 


Yin 0.074in 0.02in 0.073in 0.187in 0.015 in — 
Fain 0.079in 0.02in 0.076 in 0.375 in 0.015 іп = 
іп 0.095in 0.02in 0.094in 0.23іп 0.015 in | 6LC51 


5DE41 100 6mm 5.0 тт 0.74 mm 
5рЕ43 25 7mm б.0 тт 0.74 mm 


10.85 тт 0.7 тт | 50019 100 | 5DA38 10 
11.8 тт 0.7 тт | 50021 100 | 5DA40 10 


50 5DE45 100 8mm 7.0 тт 0.4тп - 13.8 тт 0.9 тт | 50/23 100! 50А42 10 
Wain 0.102in 0.02in 0.1іп  0.203in 0.015 in — — 5DE47 100 9mm 80mm 105mm  —  1575mm 1mm 50/25 100 | 5DA44 10 
Fein 0.116іп 0.029in 0.1141п 0.282in 0.025 in — — 5DE49 25 10 тт 9.0mm 1.[5mm -- 182mm _1.1тт | 50/27 100 | 5DA46 10 
Ta in 0.127in 0.029in 0.125 in 0.312in 0.025 in — — 5DE51 25 Timm 10.0 тт 1.25 mm -- 197mm 12mm | 50/20 100 | 5DA48 5 
Asin 0.147in 0.029in 0.145 in 0.335 in 0.025 in — — 5DE53 25 13 тт 12.0mm 1.35mm - . 227mm 1.3 тт | 5DV31 100! 50А50 5 
Fzin 0.188 in 0.029in 0.185 in 0.437 in 0.025 in — — 5DE55 50 16 тт 15.0 mm 1.55mm — — 28.7 mm 1.5mm | 5DV33 50 5DA52 1 
Жіп 0.21in 0.029in 0.207in 0.527 in 0.025 in — — 5DE57 50 20mm 19.0 mm 1.8 mm — 36.5 тт 1.75mm| 5DV35 25 5DA53 1 
Әвіп 0.25in 0.029in 0.243in  0.5in 0.025 in — — 5DE59 50 25 тт 24.0 тт 2.05mm — 43.5mm 2mm 5DV37 10 5DA55 1 
Yin 0.303in 0.039in  0.3in 0.66іп 0.035 in — — 5DE61 10 32 тт 30.0 тт 2.55mm — 513mm 2.5mm | 5DV39 10 50А57 1 
TAs in 0.343 іп 0.039 іп 0.337 іп 0.687 in 0.035 in = == 5DE63 10 Bowed E Style Retaining Ring 
Yin 0.396 in 0.046іп 0.392in  0.8in 0.042 in = = 5DE65 10 Y&in 0.095 in 0.022in 0.094in 0.23in  0.01in | 5CU11 100 — — 
Ain 0.485in 0.046in 0.48in  0.94in 0.042 in — — 5DE67 10 Yin 0.147in 0.03іп 0.145 in 0.335 іп 0.015 in| 5CUT3 100 — — 
Yin 0.625in 0.056in 0.616in —1.0in  0.05in | 5DYO1 50 5DE69 10 Ип 0.21in 0.047in 0.207in 0.527in 0.025 іп | 56/15 100 — — 
Ain 0.675in 0.056іп 0.668in  1.3in 0.05 in — — 5DE71 1 Yin 0.303in 0.06іп  0.3in 0.66in 0.035in| 5CU17 100 — — 
Тіп 0.835in 0.056in 0.822in  1.5in 0.05 in — — 5DE73 1 Yin 0.396 in 0.073in 0.392in  0.8in 0.042 іп | 5CU19 100 — — 
Tsin 1.079 іп 0.068in 1.066 in 1.626 in 0.06211 — = 5DE75 1 іп 0.485in 0.077in 0.48in  0.94in 0.042in| 5CU21 100 = — 
1%1їп 1.23in 0.068in 1.213in 1.875 in 0.062 іп — = 5DE77 1 Yin 0.58іп 0.085 іп 0.574in  1.12in 0.05 in 5CU23 25 — — 
3mm 23mm 064mm — 5.9mm 0.6 тт | 5DV13 100 5DA32 10 


E-Style Retaining Ring Applicators 
Easily and quickly install standard radial retaining rings on a shaft. 


Blade Blade Tip Item А А Blade Blade Tip Item 

Ring Size Width Length — Length For Use With E-Style Rings No. Ring Size Width — Length — Length For Use With E-Style Rings No. 
0.062 in 0.265 in 1.438in 0.375 in 5DE39 and 5CB85, 50Ү81 4VCY8 05in 1125іп 2.39in 0765in 5DE65 and 5СЕ21, 6LC63 4VDA3 
0.094in 0.5іп 1.438 in 0.375 in 5DE4T and 50887; 5DY83 4VCY9 0.625 in 1.125 in 2.39in 0.765 in 5DE67 and 5CE23, 6LC65 4VDM 
Ol1iin  05in 1.438 іп 0.375іп 5DE43 and 5CB89, 50Ү85 AVCZ1 0.75іп 1.562іп 2.625in 0.969 іп 5DE69 and BCE25, 5DY91 4VDA5 


0.125in 05іп 7.438 in 0.375 in 5DE45 and 5СВ91, 6LC51 4VCZ2 23mm Qin 1.438іп 0.375in 5DV13 and 5DA32 AVCX8 
014in 0.5іп 1438in 0.375 in 5DE47 and 5CB93, 5DY87 4VCZ3 32mm 0.5in_ 1438in 0.375 іп 5DV15 and 5DA34 4VCX9 
0.156in (.Біп  1.438in 0.375 іп 5DE49 and 50895, 61053 4VC24 4mm (5іп 1438in 0.375іп 5DV17 and 5DA36 AVCY1 
0.172in (0.5Біп  1.438in 0.375 іп 5DE51 апа 5CB97, 5DY89  4VCZ5 5mm  0.812in 2.218in 0.593 in 5DV19 and 5DA38 4VCY2 
0.188in 0.5 in 1.438іп 0.375 іп 5DE53 and 5CB99, 6LC55 4VCZ6 6mm  0.812in 2218іп 0.593 in 5DV21 and 5DMO AVCY3 
0219in 0.812in 2.218 in 0.593 in 5DE55 and 5СЕТТ, 5EE98 4VCZ7 7mm  0.812in 2.218in 0.593 in 5DV23 and 5DA42 4VCY4 
0.25in 0.812in 2.218 in 0.593 іп 5DE57 and 5CE13, 6LC57 4/678 8тт  0.812in 2218in 0.593 in 5DV25 and 50А44 AVCYS 
0.312in 0.812in 2.218 in 0.593 in 5DE59 and 5CE15, 5EE99 4VCZ9 9mm  1.125in 2.39in 0.765 in 5DV27 and 5DA46 4VCY6 
0.375 in 0.812 in 2.218 in 0.593 in 5DE61 and 5СЕ17, 60659 — 4VDA1 10mm  1.125in 2.39in 0.765 in 5DV29 and 5DA48 4VCY7 
0.437 іп 0.812in 2.218 in 0.593 in 5DE63 and 5СЕ19, 6LC61 4VDA2 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


FASTENERS 
Retaining Rings 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For Fits Fits 

Dia. ow ‘wath Free 0.D. Thick No шу; 
ia. ia. i ree 0.D. Thickness Мо. А 

Internal internal Metric 

Carbon Steel 

mm 94mm 0.9mm mm mm 

mm 10.4mm 1.1 mm mm mm 

mm 125mm 1.1mm mm mm 

mm 146mm 1.4mm mm mm 

mm 16.8mm 1.1 mm mm mm 

mm 190mm 1.1 mm mm mm 

mm 210mm 1.1 mm mm mm 

mm 230mm 1.1 mm mm mm 

mm 252mm 1.3mm mm mm 

mm 29.4 тт 1.3 тт mm mm 

mm 337mm 1.3mm 4mm mm 

mm 35./ mm 1.6mm mm mm 

mm 42.5mm 1.85 mm mm mm 

mm 53.0mm 2.15 mm mm mm 

mm 63.0mm 2.15 mm mm mm 

Heavy-Duty `\ mm 73.0mm 2.65 mm mm mm 
Ext 1 mm 83.5 тт 2.65 mm mm mm 
xama ainless Steel 
mm 94mm 09mm 98mm  0.8mm 
10 тт 10.4mm 1.1 тт 10.8mm 1mm  5CY82 5 


12 тт 12.5mm 1.1 тт 130mm imm  5CY86 5 
14 тт 146mm 1.1 тт 151mm imm  5CY88 5 


mm .o mm .i| mm .9 mm mm 


Internal and External 18 тт 19.0mm 1.1 тт 19.5mm 1mm  5CY92 5 
mm Отт тт .9 mm mm 
ш__ш - mm 0 тт .| mm .9 mm mm 
Retaining Rings mm 252mm 3mm 259mm 12mm 
mm .4 mm о mm 1mm «£ MM 
i П П j mm .( mm .9 mm 4mm .2 MM 
For axial assembly. Holes for pliers make installation т атт тта 
and removal easy. Inch-system rings meet ASME mm 42.5mm 1.85 mm 43.5mm 1.75 mm 
Е jC- i mm .О тт ло mm 2 mm mm 
standards; metric-system rings meet DIN standards. DEED TERES RAT 5 Rn 
Note: Zinc-plated steel retaining rings are also available; on mm /3.0mm 2.65 mm /4.5mm 2.9 тт 
Grainger.com, search for "retaining rings." mm 83.0 тт 2.05 тт о.о тт 25mm 

For Fits Fits 
For Fits Fits Shaft Groove Groove Кет Pkg. 


Bore Groove Groove Item Pkg. Dia. Dia. Width Егее 1.0. Thickness Мо. Qty. 
Dia. Dia. Width — Free 0.0. Thickness Мо. Qty. ernal 
nternal 


‘Stainless Steel 


Stainless Steel 4 in .23 in 
Jin 0.268in 0.02in 0.28m 0.015іп 50851 10 5» in in in in in 
Asin 0.33іп  0.02in 0.346in 0.015іп 5DB53 10 ^e in in in in in 
іп 0.397іп 0.029in 0.415 in 0.025 in 5DB55 10 8 in in in in in 
Asin 0.461in 0.029in 0.482in 0.025 іп 5DB57 10 ^e in in in in in 
Yin  0.53in 0.039іп 0.548in 0.035in 5DB59 10 in in in in in 
Asin 0.596 in 0.039in 0.62in 0.035 іп 5DB61 10 ^e in in in in in 
Yin 0.665 in 0.039in 0.694 in 0.035 іп 5DB63 10 2 in in in 
Tein 0.732in 0.039in 0.763in 0.035 іп 5DB65 5 5 in in 
^in 0.796 in 0.039in 0.831in 0.035 in ^ in in in in in 
777100011 0.825in 0.046іп 0.859in 0.042іп 5DB69 1 4 ІП in in in in 
Asin 0.862 in 0.046 in 0.901іп 0.042in 5DB71 1 ^e In in in in in 
біп  0.931in 0.046 in 0.971in 0.042 in біп 0.821in 0.046іп  0.81in 0.042 in 
%16 in (біп 0.046 in 1.041 іп 0.042 in 5DB77 1 ^e in in in in in 


T%in 1.197in 0.056in 1.249in 0.05іп 50885 1 in 1.059in 0.056іп 1.047 in  0.05in 
sin 1.262in 0.056 in 1.319 in .05 in 1%віп 1.118in 0.056 in 1.098 п  0.05in 5рА99 1 
‘ein 1.396 in 0.056 in 1.456 in 0.05 in ^in 1.176in 0.056in 1.156 in 0.05 in 
T¥%in 1461in 0.056in 1.526in  0.05in 5DB93 1 1%ein 1232in 0.056in 1214in 0.05іп 5DBi3 1 
‘sin 1.528 in 0.056 in 1.596 in 0.05 in in 129T1in 0.056іп 1272in  0.05in 
^in 1.594in 0.056 in .66 in .05 in 1/ein 1.35in 0.056іп 1.333in  0.05in 5DB17 1 
^sin 1.658 in 0.068 in 1.734 in 0.062 in in in in in in 
T¥%in 1725in 0.068in 1.804in 0.062in 5DE11 1 46 in in in in in 
Tsin 1792in 0.068іп 1.874in 0.062in 5DE13 1 in in in in in 
^in 1.858in 0.068 п 1.942in 0.062 in ДШ in in in in 
біп 1.989in 0.068іп 2.072in 0.062 in біп іп іп іп іп 
2in  2.122in 0.068in 2.21in  0.062in 5DE19 1 in in in in in 
2%in 2.251in 0.086in 2.35in 0.078 in 50Е21 1 in in in in in 
^in 2.382in 0.086 in  2.49in 0.078 in Ain in in in in 
біп 2.517in 0.086іп  2.63in —0.078 in 8 in in in in in 
2%cin 2.584in 0.086 in 2.702in 0.078in 5DE27 1 1e in in in in in 
2%in 2.648in 0.086іп 2.775in 0.078іп 5DE29 1 in in in in 
2%in 2.7801in 0.103in 2.91in  0.093in 5DE31 1 
254in 2.914in 0.103in 3.05in  0.093in 50Е33 1 Ain in in in in 
2%in 3.051in 0.103in 3.19f in 0.093in 50Е35 1 біп іп in in in 
in in in in in in in in in in 


For Fits Fits 
Shaft Groove Groove Item Pkg. 
Dia. Dia. Width Егее 1.0. Thickness No. Qty. 

ernal Metric 
arbon Steel 

mm 38mm 05mm 37mm 0.4mm 50Е81 100 
mm 48mm 07mm 47mm 0.6mm 50Е83 100 
mm 57mm 0.8mm 5.6mm 0.7mm 50Е85 100 
8mm 7.6mm 0.9mm 74mm  0.8mm 50Е89 100 
9mm 86mm 1.1 тт 84mm imm  5DE91 100 
10тп 9.6mm Timm 9.3mm imm  5DE93 100 
12 тт 115mm iimm iimm 1mm  5DE95 100 
13 тт 124mm iimm 1ií9mm imm  5DE97 100 
14mm 13.4mm 1.1 тт 12.9mm imm  5DE98 100 
15 тт 143mm Timm 138mm imm  5DUÍ11 100 
16 тт 152mm 1.1 тт 147mm imm  5DU13 100 
17mm 162mm 1.1 тт 157mm 1mm  5DU15 100 
18 тт 170mm 1.3mm 16.5mm 1.2 тт 50017 100 
79mm 180mm 1.3 тт 175mm 12mm 50019 50. 
20 тт 19.0mm 1.3mm 18.5mm 1.2mm 50021 50. 
24mm 22.9mm 1.3mm 222mm 1.2mm 50023 50: 
25mm 23.9mm 1.3mm 232mm 1.2mm 50025 25. 
mm mm mm mm mm 5DU27 25 
50029 25 


30mm 28.6mm 1.6mm 279mm 1.5mm 
32 тт 30.3mm 1.6mm 29.6mm 1.5mm 50031 10 


mm 33.0mm 1.6 тт .2mm 15mm 
40 тт 37.5 тт 1.85 mm 36.5 mm 1.75 mm 50041 10 


mm 42.5 тт 1.85 тт 41.5 тт 1.75 тт 

50 тт 47.0 тт 2.15 тт 45.8 тт 2mm 50045 5 

55 тт 520mm 2.15 тт 50.8 тт 2mm 50047 5 

60mm 57.0 тт 2.15 тт 55.8 тт 2mm 50050 5 
mm 62.0 тт 2.65 тт 60.8 тт 2.5 тт 50052 1 
mm 67.0 тт 2.65 тт 65.5 тт 2.5 тт 50054 1 

75 тт 72.0 тт 2.65 тт 70.5 тт 2.5mm 50056 1 


mm mm mm mm mm 5CY44 10 
6mm 5.7mm 0.8mm 5.6mm 0.7 тт 50Ү46 10 
8mm 76mm 0.9mm 74mm 0.8mm 5CY50 10 
9mm 86mm 1.imm 84mm imm 50Ү52 10. 
10 тт 9.6mm 1.1 тт 9.3mm 1mm  5CY54 5 
i2mm 115mm Timm iimm 1mm  5CY56 5 
13 тт 124mm 1.1 тт 119mm imm  5CY58 5 
14 тт 13.4mm {imm 12.9mm imm  5CY60 5 
15 тт 143mm 1.1 тт 138mm 1mm  5CY62 5 


mm 190mm 1.3 тт 5m .2mm 5CY72 1 
24mm 22.9mm 1.3mm 222mm 1.2mm 5CY74 1 
mm 23.9mm 1.3 тт 2mm 1.2mm 50Ү76 1 
leavy- ета! 
arbon Stee! 
Yin 0.468in 0.056in 0.46in 0.05іп 5CE35 10 
in 0.588in 0.056in 0.575in 0.05 in 
Yin 0.704іп 0.086іп 0.689in 0.078іп 5CE39 10 
Тіп 0.821in 0.086 in 0.804in 0.078 іп 5CE41 10 
Тіп 0.938іп 0.086in 0.906іп 0.078іп 5CE43 10 
T%in 1.059іп 0.103in 1.036in 0.093in 5СЕ45 10 
Twin 1.174in 0.103in  1.15in  0.093in 5CE47 10 
біп 1.291in 0.103in 1.268in 0.093in 5CE49 10 
Twin 1406in 0.12in  1.38in 0.109in 5CE51 5 
^sin 1.468in  0.12in 1.437in 0.109іп 5CE53 5 
Tin 1.65in  0.12in 1.608іп 0.109in 5CE55 5 
2in  188in 0.139in 1.84in 0.125іп 


Crescent External 
Retaining Rings 


Ideal for low-clearance applications where radial installation is preferred. 
Zinc yellow-plated steel. Meet ASME standard. 


For Fits Fits Groove Item Pkg. 
Shaft Dia. Groove Dia. Width Free I.D. Free 0.0. Thickness No. Qty. 
5» in 0.135 in 0.02 in 0.131 in 0.205 in 0.015 in 100 

^ in .165 in .02 in .161 in 244 in .015 in 
75» in 0.193 in 0.029 in 0.187 in 0.275 in 0.025 in 50/2 100 
JA in 0.22 in 0.029 in 0.211 in 0.311 in 0.025 in 5CU31 100 
3o in 0.247 in 0.029 in 0.242 in 0.346 in 0.025 in 5CU33 100 
34e in 0.276 in 0.029 in 0.27 in 0.376 in 0.025 in 5CU35 100 

in in in in in in 

^s in in in in in in 

2 in in in in in in 

^s in in in in in in 

in in in in in in 

4 in in in in in in 

in in in in in in 

8 in in in in in in 

4 ІП in in in in in 
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Download Available FASTENERS 
GRAINGER.COM - Retaining Rings 


CAD 


Spiral Retaining Rings 

Provide 360? coverage of the retained surface. Unique circumferential metal 
structure provides exceptional strength, stability, and even distribution of 
thrust loads. Wound from pretempered flat wire to exact tolerances. Meet 
ANSI standards. 


Note: Additional sizes are available on Grainger.com; search for "retaining rings." Internal 
5EB17 

For Fits Fits CARBON STEEL |302 STAINLESS STEEL 

Bore Groove Groove Item Pkg. Item Pkg. External 

Dia. Dia. Width Free 0.0. Thickness} Мо. Qty. No. Qty. 5DY99 

Internal 

Ип 0.268in 0.02in  027in  0.015in = 5EE26 10 CARBON STEEL 302 STAINLESS STEEL 
sin 0.33in 0027  0.333in 0.015 in 5EE28 10 For Fits Groove Fits Groove Item Pkg. Item Pkg. 


Yein 0.397іп 0.029in — 0.4in 0.025 іп | 5ЕА75 


25 5EE30 10 Shaft Dia. ^ Dia. Width Thickness No. Qty. No. Qty. 
Asin 0.461in 0.029in 0.464іп 0.025in | 5EA77 25 БЕЕЗ2 10 External 
Yin 053in  0.039in 0.538in 0.035in | 5EA79 25 БЕЕЗ4 10 Yi in 0.23in — 0.028in — 0.025in | 5DY99 25 5EB52 10 
іп 0.665іп 0.039in 0.675in 0.035in | 5EA81 25 5EE36 10 yin — 029in 0.029in  0.025in | БЕАТ1 25 БЕВ54 10 
Yin 0.796іп 0.039in 0.807іп 0.035in | 5EA83 25 5EE38 10 Yin — 0.352in 0.029in ^ 0.025in | 5EA13 25 5EB56 10 
fin 0.931in 0.046 in 0.943in 0.042in | 5EA85 10 5EE4O 5 Asin 0.412in  0.029in 0.025in | БЕА15 25 5EB58 10 
iin 1.066in 0.046in  1.08in  0.042in | 5EA87 10 5EE42 5 Yin 0.468in  0.039in 0.035їп | 5EA17 25 БЕВ60 10 
{sin 1.13in 0.056іп 1.138in 0.05іл | 5EA89 5 5EE44 1 %in _0.039in 0.588in 0.035in | БЕА19 25 5EB62 10 
1%вїп 1.262in 0.056in 1271in  0.05in | БЕАӨЗ 5 5EE49 1 Yin 0.704іп 0.046іп ^ 0.042in | БЕА21 10 5EB64 5 
iin 133in 0.056in 1.339in 0.05іп | 5EA95 10 5EE51 5 fin — 0.821in — 0.046in — 0.042in | 5EA23 10 5EB66 5 
Tsin 1.396in 0.056in 1.406in  0.05in | 5EA97 5 5EE53 1 Tin 0.94in 0.046іп 0042іп | 5EA25 10 5EB68 5 
1%іп 1461in 0.056іп 1.471in 0.05іп | 5EA99 10 БЕЕ55 5 Twin  1059in  0.056in 0.05іп 5EA27 10 5EB70 5 
Tsin 1.528in 0.056in 1.539in 0.05in | 5EB11 5 БЕЕ57 1 iWin  1176in  0.056in 0.05іп 5EA29 10 5EB72 5 
Tin 1.594in 0.056in 1.065in 0.05іп | 5EB13 10 БЕЕ59 5 1%іп  1291in  0.056in 0.0Біп 5EA31 10 5EB74 5 
T%in 1725in 0.068іп 1.742in 0.062 іп | 5EB15 10 5EE61 1 Twin  1406in 0.056in 0.05іп 5EA33 10 5EB76 5 
1%1їп 1.858in 0.068іп 1.876іп 0.062 іп | 5EB17 10 5EE63 1 1%іп  1.529in 0.068in 0.062in | 5EA35 10 5EB78 1 
17іп 1.989in 0.068іп 2.008in 0.062 in | 5EB19 10 5EE65 1 i9iin 1.65іп 0.0686іп 0.062іп | 5EA37 10 БЕВ80 1 
Twin 1.197іп 0.056іп 1.205in 0.05in | 5EA91 10 5EE46 5 i/&in 1.760іп  0.068in 0.062іп | 5EA39 10 5EB83 1 
2in 2122іп 0.068іп 2.142in 0.062in | 5EB21 5 5EE67 i 2in 1.886in ^ 0.068 іп 0.062іл | БЕА41 10 БЕВ85 1 
2 іп 2.251in 0.086іп 2.267in 0.078 іп | 5EB23 5 5EE69 1 2%in  2.003in  0.086in 0.078іп | 5EA43 5 5EB87 1 
214in 2.382in 0.086іп 2.399in 0.078 іп | 5EB25 5 5EE71 1 2Y4in —2.12in  0.086in 0.078 in | 5EA45 5 5EB89 1 
2%in 2.517in 0.086іп 2.535in 0.078 іп | 5EB27 5 5EE73 1 2% in  2239in  0.086in 0.078іп | 5EA47 5 5EB91 1 
2%in 2.648in 0.086 in 2.667іп 0.078 іп | 5EB29 5 БЕЕ75 1 2 іп  2.36in 0.086іп 0.078іп | 5EA49 5 5EB93 1 
2%in 2.781in 0.103in 2.801in 0.093 іп | 5EB31 5 5EE77 1 2%in —2.481in 0.086іп 0.078 in | 5EA51 5 5EB95 1 
2% in 2.914in 0.103in 2.934in 0.093 іп | 5EB33 5 5EE79 1 2%in —2.602in 0.103in 0.093іп | 5EA53 5 5EB97 1 
2%in 3.051in 0.103in 3.072in 0.093 іп | 5EB35 5 5EE82 1 3in 2.838іп  0.103in 0.093in | 5EA57 5 5EE11 1 
зїї 3182in 0.103in 3.204in 0.093in | 5EB37 5 5EE84 1 3 іп 3.076іп  0.103in 0.093іп | 5EA59 1 5EE13 1 
3%in 3.446in 0.12in  347in O.111in | 5EB39 1 5EE86 1 зї  3316in  0.2in _O.111in | 5EAG1 1 5EE15 1 
3%in 371in  0.12in 3736in 0.1111п | БЕВ41 1 БЕЕ88 1 jin X 3792in 0.12іп  Qiiin | 5EA65 1 — — 
3%in 3.974in 012іп 4.002in 0.111in | 5EB43 1 5EE90 1 4%in  43lin 0.12in — 0.11tin | БЕА67 1 БЕЕ22 1 
4%in 4735in 0.12in 4.768in 04111іІП| БЕВ47 1 5EE94 1 5in 479 in 0.12in — 0.1itin | БЕА69 1 БЕЕ24 1 
4in 424in  0.2in 427іп 04111іп! БЕВ45 1 5EE92 1 2%in  2.721in  0.103in 0.093in | 5EA55 5 5EB99 1 
5in 5.26in  0.12in 5.297іп 0.111in | 5EB49 1 5EE96 1 394in  3.552in  0.12in 04111іп | 5EA63 1 5EE18 1 
Self-Locking Retaining Rings 
= Stainless Steel Note: Additional sizes are available on 
Designed to push onto ungrooved ч от search for “retaining 
shafts and bores. No groove required; 
frictional force is used to retain 
assemblies. Once installed, rings self- For 
iffi Shaft Free Item Pkg. 
lock and are difficult to remove. Dia. 1D. Thickness Prongs No. aly, 
For External 
Bore Free Item Pkg. Ve іп 0.498 in 0.015 in 10 5CU93 5 Internal 
Dia. 0.0. Thickness Prongs Мо. _ Qty. Ya in 0.248in — 0.01 in 6  5CU87 5 
Internal Үзіп 0.123 in 0.01 in 4  bCU83 5 
віп 0.313іі O.01in 6  5CY32 5 Эвіп 0.186іп 0.01і 6 50085 5 
Tin 1.002іп 0.015іп 10 5CY40 5 Yin 0.748іп 0.015in 14 50095 5 
Internal Self-Locking Push-On % in 0.373 in 0.01 in 8 5CU91 5 
У іп 0.502 in 0.01 in 6  5CY36 5 sin O.31in 0.01 in 8 50080 5 External 
Yin 0.376 іп 0.01in 6 SCY34 5 Tin 0.998 in 0.015in 18  5CU97 5 
Split External Poodle-Style External 
Retaining Rings Retaining Rings 
Install with any standard pliers to provide For large bearing surfaces. Unique, wide design 
360? closure. Remove by pressing on lugs to offers extra retention surface against the 
open. Zinc-plated steel. retained part. Black phosphate-coated Steel. 
. , Meet DIN specifications. 
Fits Fits 
Groove Groove ltem Pkg. For Fits Fits 
For Shaft Dia. Dia. Width Thickness No. Qty. Shaft Groove Groove Item g. 
92 in 0.086 in 0.031 in 0.025 іп 5CE79 100 Dia. Dia. Width Freel.D.Free O.D. Thickness Мо. Qty. 
Эв іп, %2in 0.093іп 0.062in 0.055іп 5CE81 100 Yoin 0.12in 0.039in 011іп 0.32in 0.035in 5CE59 100 
Vain, %2in 0.125in 0.062in 0.055in 5CE83 100 Эвіп 0.148in 0.039in 0.14in 0.4in 0.035іп 5CE61 100 
ein, ein 0.156in 0.075in 0.065in 5CE85 100 Vain 0.21in 0.039in 0.188in 0.482in 0.035in  5CE63 100 
Yin, Zein 0.187in 0.075in 0.065іп 5CE87 100 sin 0.272in 0.046in 0.25in 0.588in 0.042in 5CE65 50 
sin, %2in 0.218 in 0.083in 0.075іп 5CE89 50 Yin 0.331in 0.046in 0.312in 0.68іп 0.042in  5CE67 50 
Yin, 1 іп 0.25in 0.083in 0.075іп 5CE91 50 Asin 0.39in 0.056in 0.375in 0.752in 0.05in  5CE69 50 
Hesin, oin 0.279іп 0.083in 0.075 in 5CE93 25 Yin 0.44іп 0.056 in 0.406 in 0.826in 0.05in 5CE71 50 
Sain, ?V& in  0.311in 0.097in 0.089in 5CE95 25 Yin 0.531in 0.056in 0.5in 0.966in 0.05іп 50Е73 50 
Te in, зіп 0.341in 0.097in 0.089in 5CE97 25 Yin 0.632in 0.068in 0.594in 1.095 in 0.062in 5CE75 50 
Yin, %/2in 0.375 іп 0.097in 0.089in 5CE99 25 iin 0.86in 0.086іп 0.812in 1.415in 0.078in 5CE77 25 
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FASTENERS Scan. Order. Done. == 
Springs Details on page A1. 


Spring Information 


SPRING TYPES Extension (Tension) 
Compression O ((( Expand and elongate under load and have а 
ui hook, eye, or some other means of attachment 


Shorten under load to absorb impact, apply 


pressure to surfaces, or protect against the at either end to allow attached pieces to give 


effects of shock. See pages 2159 and 2160 way and absorb impact, shock, or other forces. 
ў ` See page 2158. 
Disc 1 
Torsion 


Convex discs generate high force within a 

very short length. Discs can be used singly or 
stacked in numerous combinations to achieve 
desired load and travel with minimal movement. 
See grainger.com/fasteners. 


Ends rotate in angular deflection to offer resis- 
tance to externally applied torque. Commonly 
used over an arbor or mandrel for support, and 
in other applications where pressure needs to 
be maintained over a short distance. See page 


21159 
Spring Assortments 
Note: See Grainger.com for specific contents. 
Item 
No. of Sizes No. of Pieces Material No. 
Spring Assortment 
Compression 
8 16 Carbon Stee 3HPUG 
50 100 Carbon Steel SHPU4 
Cut-to Length Compression, Double Loop Extension, and Extension 
90 Carbon Stee 3HPU2 
Double Loop Extension _ 
25 25 Carbon Steel SHPU3 
Extension 
50 100 Carbon Steel SHPUS 
Extension, Cot Extension, Compression, and Adjustable Screen Door 
111 600 Carbon Steel 3HPUS 
Extension and Compression 
20 20 Carbon Stee 3HPU7 
40 123 High Carbon Steel INDW4 
19 218 High Carbon Steel 1NDW2 
Left Hand Torsion Spring 
12 36 Stainless Steel SHPV5 
44 44 Music Wire 3HPV3 
Precision Compression 
75 150 High Carbon Steel INDW6 
75 150 302 Stainless Steel INDW8 
Right Hand Torsion Spring 
4NDW4 12 36 Stainless Steel 3HPV6 
44 44 Music Wire 3HPV4 


Utility Extension Springs 

For use with OEM or maintenance and repair applications. Crossover center loop 
ends. Type 302 stainless steel meet ASTM A313 and AISI Type 302/304 stan- 
dards. High carbon steel meet ASTM A227 standard. 


Note: Additional sizes and ultra-precision extension springs are available on Grainger.com; search 
for "extension springs" or "ultra-precision extension springs." 
Overall Outside Wire Load Item Pkg. Overall Outside Wire Load Item Pkg. Overall Outside Wire Load Item Pkg. Overall Outside Wire Load Нет Pkg. 


Length — Dia. Dia. (Ib. Мо. Qty. Length — Dia. Dia. (Ib. Мо. Qty. Length Dia. Dia. (Ib. Мо. Qty. Length — Dia. Dia. (Ib. Мо. Qty. 
302 Stainless Steel, Plain — High Carbon Steel, Zinc-Plated ч 049751 0.023 іп 2.39 1МАВ2 12 015" “0.016 in 1.07 1МАЕ5 6 


018» 0.023in 2.57 1МАЙ 6 018780 0.023 in 2.3 1MZXS 12 0m 0.029 in 3.36 1NAB3 12 бтз 0.02 in 1.5 1NAE/ 6 
iin ~ 05% Q029in 353 1NAJ5 6 iim 025% 0029in 328 1М2Х6 12 05755 0.029 in 2.61 1МАВ4 12 03855 0.023in 1.8 1NAEB 6 
osm 0.035 in 2277 1NAJ6 6 05755 0.029 in 2.62 1MZX7 12  21^in 33955 0.035 in 4:67 1МАВ5 12 Our 0.026in 2.6 1NAES 6 
osn 0.023 in 257 1NAJ7 6 05755 Q035in 4.05 1М7Х8 12 055 0.035 in 3.81 1МАВ6 3 Oui 0.029in 3.9 1NAFÍ 6 
бзш 0029in 3.53 1МАЈ8 6 oers 0.023 in 2.33 1М2Х0 12 osn 0.048in 9.53 1NAB7 6 cin Эт 0.032 in 48 1МАР2 3 
1 ип 5855 0029in 277 1МАЈ9 6 035 0029in 3.31 1MZY1 12 0455 0.048in 8 1МАВ8 6 бйз 0.035 in 5.7 1NAF3 6 
on 0.035 іп 4.91 1МАКІ 6 1 Vain msm 0029n 2.62 1MZY2 12 055 0085in 3.81 1NAB9 3 user Q04iin 6.7 1NAFA 6 
678! 0.035 in 3.99 1NAK2 6 oss (035 in 4.61 1MZY3 12. 2%іп (25% Q.048in 9.53 1МАСТ 6 osn 0.048 in 9.6 1МАҒ5 6 
бт 0029in 353 1NAK3 б 0751 0.035 in 3.79 1MZYA 12 сал! (.048in 8.03 1NAC2 12 osn Q.054in 10.8 1NAFG 6 
1% in 5955 Q.035in 277 1МАКА 6 018751—0:023 іп 2.43 1MZY5 12 osn Q.085in 3.8 1NAC3 3 usin —0.063in 16.8 INAF7 3 
0751 0.048 in 10.03 1NAK5 3 0:5 0.029 in 3:37 1MZY6 12 Зіп 075” 0.048in 9.53 1МАС4 6 сът 00/2in 19.8 1NAF8 3 
0m 0.029 in 3.53 1МАК6 6 tin 20.029 in 2.62 1MZYT 12 oars 0.048 in 8.01 1МАС5 12 ocn Q016in 1.31 TNAF9 6 
oan 0.029in 2.77 1NAK7 6 біп —wesw-Q035in 467 1MZYS 12. 3 Vin 0475" 0.048in 8.02 1МАС6 12 osn 0.02 in 204 1МАН2 6 
1%іп 99% (035 in 4.91 1NAKB 6 osm Q035in 3.76 1М2/0 12 3/1п 04754 Q.048in 8.00 1МАС7 12 0555 0.023 in 1.8 1МАНЗ 6 
055 0.035in 3.99 1МАК 6 osn 0048n 9.59 1MZZ| 3 334in 24754 Q.048in 8.02 1МАС8 12 osn 0.032 in 45 1МАН6 6 
oa7si 0.048 in 10.03 INALT 3 0m (.029іп 3:35 1MZZ3 12 ozn 0016in 1.04 1МАС8 12 gin зт 0035п 72 МАН? 6 
2p зт 0.048 in 10.03 1NAL2 3 vw 0029in 2.61 1MZZ4 12 uses 0.02 in 152 1NAD2 12 væn Q04iin 7  1NAH8 6 
21i 9954 O048in 10.03 INAL3 37 1% in 93755 0.035 in 464 1MZZb 12 0555 Q.003in 2.2 1МАПЗ 12 05% Q.048in 10. INAH 6 
oen Q.023in 2.57 1NALA 6 osn 0.035 in 3.8 1MZZ6 12 oas (026 in 2.52 1NADA 12 osn Q.054in 10.9 1МАЛ 6 
> in Un 0.03511 497 _1МА5 6 075! 60.048in 9.54 1М277 3- стти 0.029 in 3.72 1МАП5 12 osm 0.062іп 185 1NAJ 6 
0751 0.048 in 10.03 iNALG 3 тїзї (023in 2:34 1MZZ8 12 osm 0032in 4.56 TNADG6 б бэт 0.0/2in 246 1NAJ3 6 
біле! Q.048in 85 NAL7 3 0x 0029in 3.35 1М778 12 4in 02791 0.035in 7.08 1МАП7 6 
zy, in 2%" 0.048 in 1003 1NALB 3 әт 2295" 0029in 261 1NAM 12 væn Q04iin 727 1МАП8 6 
iin ази 0048in 85 INALIS 6 05755 0.035 іп 4.65 1NAA2 6 зї 0.048 in 13.82 1МА09 6 
aim 2957 0,048 in 10.03 1МА 3 osn 0.035in 3.81 1МААЗ 12 54751 0048іп 7.79 iNAEi 6 
i osn 0.048 in 8.5 1МАМ2 б osn 0.048 in 9.53 TNAM 3 0x55 0.054 in 11.92 TNAE2 6 
Jum зт Q048in 8.5 1МАМЗ 6 0:5 —0.029in 3.37 1NAAG 12 osm (0.063in 16.61 TNAES 3 
37 іп 0475 Q048in 85 ЯМАМ 6 сэл! (0.029 in 2.62 1NAA7 12 сэтт 0.072 in 22.28 1NAEA 3 
0455 Q048in 8.5 1NAN5 6 = 2 in 75755 0035in 457 1NAAS 12 
4in — 954 —0.063in 14.44 1МАМб 2 05:5 0.035in 3.8 1NAA9 3 
бэт 0.072 in 19.37 1NAN7 2 055 0.048in 9.53 1МАВ1 3 
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Download Available FASTENERS 


GRAINGER.COM Springs 


CAD 


90° 


180° 


Torsion Springs 
With straight legs and ends. 


Precision Compression Springs Note: Additional sizes are available; on Grainger.com, search for "torsion springs." 
Manufactured to tighter load and dimensional tolerances. 302 STAINLESS STEEL 

RAN : n ы А ТИЕ n TO Torque RIGHT- LEFT- 

Note: Additional sizes are available; on Grainger.com, search for "precision compression springs. Max. Spring Q 1^ Leg HAND HAND 
x қ : А Rod Length No. Length WOUND | WOUND 

Type 302 Stainless Steel—Springs offer better corrosion resistance and Outside Wire Leg Outside @ of (in: Pkg. Item Item 

perform well at up to 500°F. Meet ASTM A313 standards. Dia. іа. Length Dia. Torque Coils Ib.)' Qty, Мо. No. 

Overalioutstde Di EU ay. tom i Hae Di Compressed (ні Пел QU 

eni la. ire Dia. ength B 0. пу. Len la. ire Dia. епо А 0. А 

302 Stainless Steel | Hi i Carbon Steel Music Wire 

Yin 0.12in 0.016in 0.114 in .6 1NCG3 5 „iein 0. ІП # in Қ 

Ain 0.24in 0.022in 0.1111іп 2 1NCG4 5 0.18 іп 0.018 in 0.132ІП 1.75 1МВҮ4 5 
.12in 0.016іп 0.205іп 1. іп 0.3in 0.022in 0.106іп 1.89 1МВҮ5 5. 
0.12in 0.022in 0.309іп 3.62 1NCG6 5 0.36 іп 0.032in 0.145 in 4.5 1NBY6 5 

Yin 0.3in 0.022in 0.106іп 1.57 INCG8 5 0.48 їп 0.045 in 0.192in 91 TNBY7 5 
0.36 in 0.032in 0.145 in 3.75 1NCG9 5 Yin 0.24in 0.032in 0.273 іп 6.72 1NBZ2 5 
.40 In 0. In . In А .24 In 0. In .99 In 

^eln 0.241П 0. ІП . In a .96 In 0. ІП А In 

ЗІП .241П 0. ІП й In В Эд in .b In И In Ё In А : - 

Vein 0.3in 0.032in 0.2411п 4.93 INCH7 5 .72іп 0.055 in 0.221 in Р CARBON STEEL 
.18 in 0.016 in d77in 1. 0.72in 0.063in 0.284іп 15.511NCA3 5 Torque MUSIC WIRE 
0.24in 0.038in —0.39in 8.81 INCJ2 5 1% in 0.3in 0.045in 0.417 іп 14.281NCA7 5 В Qv RIGHT-| LEFT- 

мп 0:36.in 0.026in 0138іл 2. 0.36in 0.045іп 0.339in 11.841М081 5 Spring Leg HAND | HAND 

^"^ "0.6 in 0.072іп 0.397 in 22. 241п 0.006in 0.287in 3. Max. Rod Length Length — WOUND) WOUND 
0.72in 0.055in 0.221in 8.81 1NCJ5 5 0.48 in 0.055in 0.373in 15.581NCB9 5 | Outside Wire Leg Outside © n of ne го. Item Item 
0.72in 0.063in  0.284in 12.921NCJ6 5 їзїп 0.48in 0.063in 0.457іп 22.751NCCT 5 Dia. Dia. Length Ша. Torque Coils ІҺ.)“ (іу. No. No. 

u.r 03in 0.045іп 0.417іп 11. 0.6 in 0.045in 0226іп 7.2 1NCC2 5 | 90° Angle of Deflection 

Vis in .36 in 0. in ү іп 6. .72in 0. in Е in R 0.16in 0.017in 0.5іп 0.093in 0.25in 3.25 0.125 6 | 3HPC3| 3HPF8 
-241п 0.026 in  0.287in 3. 18 in 0.032in 0.601 т 12. -239 Іп U.Uzo In J./o т улат 9.5/Ә1П 5. - 
0.3in 0.022in 0.166in 1.57 INCK7 5 din 0.24in 0.032in 0.425in 6.72 1NCC5 5 0.281 in 0.03in Tin 0.172in O.5in 3.25 0.67 6 |3HPC5| 3HPG1 
0.36 in 0.032in 0.209in 3.83 INCK8 5 703 т 0.026in 0.220 in 3.05 1NCC6 5 | 0.288in 0.032іп 1in 0.172in 0.5іп 3.25 0.879 6 |3HPC6 | 3HPG2 
42 in 0. in .33 in г іп 0.36 in 0. in .19 in R 0.309 in 0.04 in 1.25 in 0.187 in 0.625 in 4.25 1.473 6 | ЗНРС8 | 3HPG4 

7&in 0.48 in 0. in .21 in Д 0.6in 0.072in 0.596іп 30.6 INCC9 5 | 0.315 in 0.035 іп 1.25 in 0.187 іп 0.625 іп 3.25 1.071 6 | ЗНРСТ | 3HPG3 
0.48 іп 0.045 іп 0.271іп 7.44 dNCL2 5 — 1 ^in 0.72 іп 0.063 п 0.441 іп 15.581NCD2 5 0.357 in 0.045 in 1.25 іп 0.203 іп 0.625 іп 4.25 2.143 6 | ЗНРС9 | 3HPG5 
0.48 in 0.055 п 0.373in 6.65 1NCL3 5 0.72 in 0072n 047 п 22.771NCD3 5 | 0.375 іп 0.048 іп 1.25 іп 0.218 іп 0.625 іп 4.25 2.679 6 |3HPD1| 3HPG6 
0.48 іп 0.063 іп 0.457іп 18.951NCL4 5 .24 in 0. in B in А 0.408 іп 0.051 іп 2in 0.234іп 1.0іп 4.25 3.107 6 | 3HPD2 — 
0.6in 0.045in 0.226 in 6 1NCL5 5 703 т 0.045in 0.743 in 14.044NCD8 5 | 0.484in 0.054in 2in 0.296in ‘in 3.25 3.509 6 |3HPD3, 3HPG8 
18 in 0. in i іп 7. 0.36 in 0.032in  0.338in 4.57 1NCD9 5 0.499 in 0.059 in 2in 0.296in fin 425 45 6 | 3HPD4 3HPG9 

tin 0.24 in_0.032 in 0425in 5.6 1М018 5. 0.36 in 0.042 in 0.527іп 9.72 INCE2 5 | 0.56in 0.063in 2in 0.343in din 4.25 5.518 6 | 3HPD5 | 3HPH1 
0.3in 0.026in 0.229in 2.54 1NCL9 5 0.36in 0.045in 0.586in 11.7 1МСЕЗ 5 0.678 іп 0.078 іп 2in 0.406in  1in 4.25 10.446 6 | 3HPD6| 3HPH2 

“0.3in 0.032in 0.337in 4.5 1NCN1 5 - 0.42in 0.038in 0.381іп 6.37 INCE4 5 | 0.776іп 0.095in 3in 0.453іп 1.5іп 3.25 17.14 1 | 3HPL9 | 3HPK6 
Тїп 0.36in 0.026in  0.19in 2.13 INCN2 5 19 п 0.42 іп 0.042 іп 0.442in 8.4 INCE5 5 0.848 іп 0.105 іп З.5іп 05іп 1.75іп 3.25 22.47 1 | ЗНРМІ ЗНРКТ 
^... 06i 0.072in 0.596іп 25.491NCN3 5 2" Q.42in 0.055 in 0.661іп 17.921NCE6 5 | 0.989 п 0.125 in 4in 0.591іп 2іп 425 3429 1 | 3HPN3| ЗНРКӨ 
y4 in 0:72 in 0. in ү in Т 0.48 іп 0.045 in 0.404in 8.91 1МСЕ9 5 1.102 іп 0.135 іп 4in 0.666in 2in 4.25 42.86 1 | 3HPN5 | 3HPL2 

1% in-975in_0.063 in 0.441 in 12.981NCN5 5 .48in 0.055 in 0.565 in 15. 180° Angle of Deflection 
0.72in 0.072in 0.47in 18.9/1NCN6 5 048 in 0.063 in 0.604 in 22.941NCF2 5 | 0.133in 0.014in 0.5іп 0.078іп 0.25in 6.0 0.075 6 |3HPD8| 3HPH4 
.24 in 0. in Е in 8. 0.6in 0.045in  0.35in 7.22 INCF3 5 0.224 in 0.025 іп 0.75 іп 0.14іп 0.375in 7.0 0.402 6 | 3HPES | 3HPH8 
0.3in 0.038in 0.571in 7.31 1NCN9 5 біп 0.055in 0.427 in . 0.249 in 0.028in Tin 014ї 05п 70 0.552 6 3HPH9 
0.36 in 0.032in 0.338in 3.8 1NCP3 5 “біп 0. in Ё in Я 0.404 іп 0.048 in 1.25 іп 0.25 іп 0.625іп 8.0 2.679 6 | 3HPEG | 3HPJ2 
0.36 in 0.038 іп 0.7711 6.15 1МСРА 5  0.6in 0.0/2in 0.939in 26.781МСҒ7 5 | 0.767іп 0.063 п 2in 05п fin 60 5.518 6 |3HPEB  3HPJ4 
0.36 іп 0.042 іп 0.527in 8.09 1NCP5 5 .. 0.2in 0.055 іп 0.421іп 10.711NCF8 5 0.803 іп 0.078 іп 2in 0.5 іп lin 7.0 10.446 6 | 3HPE9 | 3HPJ5 
036in 0045in 0588n 9:75 1NCP6 5 211 Q72in 0063i 051610 15621NCFü 5 | 0.982in 0.105 in 3.5in 0.609in 175in 7.0 225 1 | 3HPN4| 3HPLÍ 
0.42in 0.038in 0.381іп 5.31 1NCP7 5 .72in 0. in ї in d 1.082 іп 0.125 in 4in 0.666in  2in 90 3428 1 | 3HPNG) 3HPL3 
42in 0.042 in 0.442 in EE — |4189in0.13 in 4in 0.735in 2in 90 42.86 1 ЭНРМ7 3HPL4 

1 іп 0.42 in 0. іп i in Д 1.356 іп 0.125 in 4in 0.885in  2in 7.0 3429 1 |ЗНРМ8 | S3HPL5 
0.48іп 0.038in 0.315іп 4.65 1NCRÍ 5 “270° Angle of Deflection 

in 0. in 8 in 6. 0.556 іп 0.045 in 2in 0.359in {tin 7.75 2.143 6 | 3HPF5 | ЭНРКІ 
іп 0.045in 0.404іп 7. 0.826in 0.07in 2in 0.531in ‘Tin 875 75 6 |3HPF6 | 3HPK2 | 
0.48in 0.055 in 0.565іп 13.191NCR4 5 1.342 in 0.105 in 3.5 іп 0.891in 1.75in 7.75 22.5 1 ЭНРМ9 SHPL6 
.48 іп 0.063 in .694 in ү .666 in 0.1351 in f. in 9.75 42.86 1 | 3HPL7 = 
біп 0.045 in .35in б. “360° Angle of Deflection 
“біп 0. іп Е in Д 0.271 іп 0.021 іп fin 0.187 іп 05іп 95 0.284 6 | ЗНРЕТ | ЗНРКЗ 
0.6in 0.063in 0.552іп 15.391NCR8 5 0.798 іп 0.063 іп 2in 0.516in din 105 552 1 |3HPN2| 3HPK8 

T%in 0.біп 0.067in 0.705іп 18.191NCR9 5 90* Angle of Deflection 

біп 0. іп $ in Д 0.408 іп 0.051 in 2in 0.234in in 3.25 3.107 6 == 3HPG7 
;, 0.72in 0.055іп 0.421in 8. -270° Angle of Deflection 

2in 0.72in 0.063in 0.616in 13.011NCT3 5 1.666 іп 0.135 in 4in 1.112іп 20іп 9.75 42.86 1 — 3HPK4 

0.72in 0.072in 0.686 in 18.831NCT5 5 * Torque @ 12 Leg Length is a reference. 
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Springs Details on page A1. mt 
NAAMS Series Y М 
Die Spring \ и! 
МҰ 
c ISO D Die Spring 
Raymond 
High-strength chromium alloy steel springs have ground square ends and are color-coded by duty perfor- Utility 
mance for easy sorting and selection when replacement is needed. ISO D Die Springs are manufactured to " 
15010243 standards and are designed to be interchangeable with other manufacturers' springs of the same Compression 
Size, type, and color. S rin S 
Note: Additional sizes, materials, and slotted drive are available on Grainger.com®. p g 
Standard Blue| Standard Red - — Standard Gold Standard Green -15010243 Blue 15010243 Green 15010243 Red Excellent for static OF low-cycle applications. For 
For For = Medium Duty Medium Heavy Ошу - Heavy Duty Extra Heavy Ошу - Medium Duty, - Light Duty |- Heavy Duty | Spring stock, determine spring rate by dividing the 
Size Size Length) Noe Oi] момо шу Nos пу No ay. Nos шу. | ele constant ты Gans used 
T |14469 10| 440573 10 | 44U671 10 | 440768  10| 44V034 10 440924 10 441146 10 | Опсе the spring has been cut to the desired length. 
yw w 2. |44U473 1 440577 1 |44U675 1 | 440773 1 | 4V038 1 | 440928 1 441150 1 Meet ASTM A227 standard. 
3' |44U475 1 | 44U579 1 (240677 1 | 440775 1 | 44V040 1 | 440930 1 44V152 1 ЕМУР MEM І 
12 440476 1 | 440580 1 440678 1 | 44U776 1 | 44V041 1 | 440931 1 44vi53 1 | Note: Additional sizes are available; on Grainger.com®, search for 
1° |44U477 10| 440581 10 — — — — | 441042 10 | 440932 10 44V154 10 compression springs. 
wy w © [МИ 1 440585 1 440688 | 44U78i 1 | 440046 1 | 440936 1 44/158 1 Overall Pkg T 
UE EE NEED жан GI RI Er BEMCN UN E MMC 
Precut Springs - High Carbon Steel, Zinc-Plated, Closed Ends 
i' |44U490 10 44U590 1 | 440688 1 44U786 1 | 44V052 1 | 44U942 10 44V164 1 pring TA 0.029 in 12 1NBV1 
27 |44U494 1 | 44U594 1 1406092 1 | 44U790 1 | 44V0b6 1 | 440946 1 44V168 1 iin 0.312 in ^ 0029in 15 1NBV2 
"AS 96" 2 |44U496 1 | 44U596 1 | 44U694 1 | 44U792 1 | 44V058 1 | 440948 1 441170 1 0.31210 0.035 in 12 1NBV3 
4' |44U498 1 | 44U598 1 140666 1 | 44U794 1 | 44V060 1 | 44U950 1 44V172 1 - 018830 ^ 0023in 19 1NBVÀ 
12' |44U499 1 | 44050 1 | 44U697 1 | 44U795 1 | 440062 1 | 440952 1 441174 1 lin 0237511 0035 in 15 1NBV5 
i' |44U501 1 | 44U601 1 1406088 1 | 44U796 1 | 44V063 1 | 44U953 1 44V175 1 - Q312in  0035in 15 1NBV6 
2' |44U505 1 | 440605 1 | 440703 1 | 44U801 1 | 44V067 1 | 440957 1 44V179 1 lin 0137511 — 0048 in 15 1NBV7 
3 |44U507 1 | 44U607 1 141105 1 44U803 1 | 44V069 1 | 440959 1 44/181 1 - 0188іп ^ 0023in 15 1NBV8 
ys 34 4 | 440509 1 | 44U609 1 | 44U707 1 | 44U805 1 | 44V071 1 | 44U961 1 44V183 1 2 in 0312in 0.029 in 12 1NBV9 
5' |44U511 1 | 440611 1 |440709 1 | 44U807 1 | 44V073 1 | 44U963 1 44V185 1 Р 025in 0.09911 15 ТАТ 
р Vo in PEL : E 
6' |44U513 1 | 44U613 1 | 44U711 1 | 440809 1 | 44V075 1 | 440965 1 44V187 1 2 0438 17 ^ 0048in 15 1NBW2 
12' | 440516 1 | 44U614 1 | 44U712 1 | 44U810 1 | 440076 1 | 44U966 1 44V188 1 : 
17 |44517 1 | A4U615 — 1 |44U713 1 —  — |4077 1 | 44U967 1 241189 1 sachs bia: Wite colls Бый em Tko. 
27 |44U521 1 | 44U619 1 | 440717 1 | 44U812 1 | 44V081 1 | 440971 1 44V193 1 M Lem sm ast а. per inc ongan 0. Чу. 
3' |44U523 1 | 44U621 1 |440719 1 | 44U814 1 | 44V083 1 | 44U973 1 44V195 1 Hi os sh P БЕБЕ ünes End 
4' |44U525 1 | 44U623 1 4417211 | 44U816 1 | 440085 1 | 440975 1 44V197 1 eer on COS Tega EL ШЕ; СЕ деп ЫЗ ІН 3 
wW 1i 5 | 44U527 1 44062055 1 | 440723 1 | 44U818 1 | 44V087 1 | 440977 1 44V199 1 ОБ Ш 0995 Ш 1 Т NEW 
6' | 44U529 1 | 44U627 1 (| 44U725 1 | 440819 1 | 44V089 1 440979 1 44V202 1 12% Ш 0:099 Ш H os —QNBWE 3 
T |44U530 1 | 44U628 1 | 440726 1 — —|44V090 1 | 44U980 1 44V203 1 5611 0032-1 555 T323—TNBWE 3 
8' |44U531 1 4406292 1 | 44U727 1 — -- 4409 1 140981 1 44V204 1 5225 Е TE Ш St TEE QNEWI 3 
12' | 44U532 1 | 44U630 1 | 44U728 1 | 44U820 1 | 440092 1 140082 1 44/205 1 158 n 0045 Ш Е T3532 —J1NBWE 3 
2' |44U535 1 | 44U633 1 14131 1 | 44U821 1 | 44V095 1 | 44U985 1 44V208 1 0395 Ш SH in Б T6  INBWS 3 
37 [440537 1 | 440655 1 14133 1 | 44U823 1 | 44V097 1 | 44U987 1 44/210 1 E vois n 3 199: — INEXi 3 
4' |44U539 1 | 44U637 1 141735 1 | 440825 1 | 44V099 1 | 44U989 1 44V212 1 7 35 БЛ ІП 55 3983 INEX 5 
5' | 44U541 1 | 44U639 1 |440737 1 | 44U827 1 | 44102 1 | 440991 1 44V214 1 PERO 7059 Ш Е Say TNEXT 3 
ye" 1%" 6 |44U543 1 | 44U641 1 |440739 1 | 44U828 1 | 44V104 1 | 44U993 1 44V216 1 тез! Т? Ш i SEC INBX 3 
7T |44U544 1 | 440642 1 |440740 1 —  - 44/105 1 | 440994 1 44V217 1 Т a т ОИ 125 a ш 
8' | 44U545 1 | 44U643 1 | 440741 1 | 440829 1 | 44V106 1 | 44U995 1 44V218 1 SAPE 99971 42 S МУК 3 
10' |44U546 1 | 44U644 1 |44U742 1 | 440830 1 | 44V107 1 | 44U996 1 44V219 1 TERT ТТЕП 2:3 3423 ЧЕТ 3 
12 |44054 1 | 440645 1 |44U743 1 | 44U831 1 | 44V108 1 | 44U997 1 44V220 1 Tosi n $394 Ш 3 SOS T INEXES 3 
2' |44U548 1 | 44U646 1 | 440744 1 | 44U832 1 | 44V109 1 | 44U998 1 44V221 1 BEES | 
3' |44U550 1 | 44U648 1 |440746 1 | 440834 1 | 441111 1 | 44V001 1 44V223 1 
4' |44U552 1 | 44U650 1 | 440748 1 | 44U836 1 | 44V113 1 | 440003 1 44v225 1 
5' |44U554 1 | 44U652 1 141750 1 44U838 1 | 44V115 1 | 44V005 1 44V227 1 
yr iW' 6 | 44U556 1 | 44U654 1 | 44U752 1 | 44U839 1 | 241117 1 | 440007 1 441229 1 
7 |44U557 1 | A4U655 1 144753 1 — —|4A44V18 1 | 44/008 1 44V230 1 DOWN LOAD 
8' |44U558 1 | 44U656 1 | 440754 1 | 44U840 1 | 44V119 1 | 44V009 1 44V231 1 . 
10° |44U559 1 | 44U657 1 | 44U755 1 | 44U841 1 | 44V120 1 | 44V010 1 44V232 1 the Grainger 
12' | 44U560 1 | 44U658 1 44075 1 | 44U842 1 | 441121 1 | 44V011 1 4410233 1 в 
3' |44U562 1 | 240660 1 141758 1 | 44U844 1 | 44V123 1 | 44V013 1 44V235 1 Mobile App! 
4' |44Ub64 1 | 44U662 1 |44U760 1 | 44U846 1 | 241125 1 | 440015 1 44V237 1 
5' |44U566 1 | 44U664 1 141762 1 | 44U848 1 | 44V127 1 | 44V017 1 44V239 1 
v x б |4568 1 440666 1 | 440761 1 440849 1 441129 1 440019 1 441241 1 * Easy Checkout 
7 |440559 1 | 44U667 1 |440765 1 — . —]|44V130 1 | 44020 1 44V242 1 * Track Orders 
8' |44U570 1 | 44U668 1 141766 1 44U850 1 14114 1 | 241021 1 44V243 1 * Create Location-Based Lists 
107 | 44U571 1 | 44U669 1 | 44U767 1 440851 1 | 44V133 1 | 44V022 1 44/244 1 
127 |44U572 1 | 440670 1 |44U768 1 | 44U852 1 | 44V134 1 | 44023 1 440245 1 * Search by Image 
т Em = = = —| —  -—[4WM13 1 4V024 1 441246 1 » Tod баа th isit 
4 = -| = =| = =| — — |4137 1| 440026 1 44/248 1 o download the app, VISI 
Б" = >| = = = —| - -! 44438 1  44V028 1 441250 1 grainger.com/mobile 
6 = >| = = = =| —  -—[4awva 1 441029 1 441251 1 
wow T = =| = = = =| — = | атат 1 44030 1 44V252 1 ) a Play 
Е = = = == = = = BEES md 1 44V031 1 pun 1 Apple, the Apple logo and iPhone a Rademerke of Apple lnc: 
р — — — — — — — — — — t i \ Б 
ESL == = = uad ud uc. 02-22 12 
w| = =| = = = =| SCO ava) 44/033 1 44/256 1 
2160 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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< Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM Anchors 
Anchor Information 
DEFINITIONS Sleeve Hammer-Drive Hollow-Wall 
Minimum Embedment—Minimum depth Threaded stud with an Nail-like devices consisting For use in thin or hollow base 
in which the anchor must be set to function outwardly flared cone- of an expander drive pin and materials like concrete block, 
properly. (|| shaped end. Use to fasten an expansion sleeve. Used drywall, paneling, or plaster. 
3 Е steel, aluminum, wood to anchor items to brick and See pages 2168, 2170. 
Tension Strength—Uitimate parallel load panels, doors, framing, and concrete surfaces. See page Drywall 
an anchor can withstand before pulling out shelving to concrete. See 2168. бу 
of the base material. page 2165 , Self-drilling anchors preserve 
А : e Self-Threading drywall integrity at installa- 
Shear Strength—Uitimate Salat ar .. Expansion Removable structural tion, and stay in place while 
load an anchor can handle before breaking. ҮТІ Provide quick installation anchors work in concrete or screws back out easily. See 
ANCHOR TYPES 77 of lightweight fixtures in hollow block. For high-load page 2170. 
& Wedge - masonry and concrete. Use capacity applications. See 
e 9 , уен; With lag, wood, or sheet page 2167. 
Fully threaded masonry with stud 777 metal screws. See page Mason 
bolt body, split expansion ring, ШІ 2163. ry 
| integral cone expander, nut, and Excellent for wood-to- 
washer. Use to fasten fixtures to Stud | concrete applications. 
a solid base material. See page Use to anchor pipe run Notched high-low threads 
2162, 2163, 2164. supports, blowers, pumps, cut into masonry for stabil- 
< and support racks. Bottom- ity; tapered shank provides 
Drop-In bearing is for jacki d dgi tion f t 
rj bearing is for jacking an wedging action for a strong 
Internally threaded, shallow Д leveling items. See page hold. Can be removed and 
embedment anchors preassembled L| 2463, reinstalled. See page 2167. 
with an internal expansion plug for 
use in concrete. See page 2166. 
' SP ARPAPARASC TEE. шн 
Steel Wire Brush 
Umbrella ч 
Апсһог 
Stainless Steel 
Anchor Screen г 
4ALO5 
RED НЕ SYSTEMS BE DH porene E 
Anchor Accessories Condrive 1000 
в А ... = Item 
Plastic Umbrella Anchor SHE70 has a large bearing surface inside the block that Tool and Bits Description No. 
provides consistent high-load capacity. For hollow-block fastening to face of Condrive 1000 multi Тарсоп Condrive 1000 Tool | 
concrete block, clay tile, or terra cotta. onürive multipurpose Declutching Nosapfece on Drive Sleeve, дро 
i Е tool for installation of all lengths Танып SS Rd Bie 
ет P Wi 
Description Brand No. aly. of Tapcon hex head and Phillips 34e in Tapcon x 4 % in 4AL07 
Plastic Umbrella Anchor For % to 7" Rod flat head anchors.Note: For Ms in Tapcon x 5 % in 4AL08 
Fit 34" Hole, Min. Hole Depth 334" Red Head 5HE70 20 optimum performance bit diameter Ya in Tapcon x 4 Y^ in 4AL10 
Epoxy Anchor Screen must equal anchor diameter. Уд іп Tapcon x 5 іп 4AL11 
Stainless Steel 
Fit % in Hole, 4 x 2 in Red Head 4AL18 1 
Fit 7? in Hole, Red Head 4AL19 1 
Fit % in Hole, 2x 3% in Red Head 4AL23 1 
Fit 34 in Hole, % x 4% in Red Head 4AL27 1 
Nylon 
Fit % in Hole, ^ x 6 in Red Head 4UJ84 1 
Fit 7 in Hole, 36 x 6 in Red Head 4UJ86 1 
Fit 4 in Hole, % x 8 in Red Head 4UJ87 1 eJKW7 
Fit 34 in Hole, % x 6 in Red Head 4UJ88 1 
Wire Brushes а ee 
Nylon 
Ye in Hole Dia. — iiM968 1 eS 
34 in Hole Dia. — iiM969 1 
1 in Hole Dia. — 11M970 — 1 
1% in Hole Dia. — 1iM971 — 1 " 
14 in Hole Dia. = 11М972 1 Anchor Drivers % 
Steel 4 ; 
36 in Hole Dia. — 11М977 1 » Straight shank bits Баета кен 
36 in Hole Dia. — 1iM974 1 
1 in Hole Dia. — 11M977 4 2. т Item 
1% in Hole Dia. = 11M978 4 рне 51001 Application Brand No. 
1 E Ш пов да. — HL 1 Con-Sert Tool #8,For — Drill and Set Con-sert Screws in Concrete, = 6JKW7 
8 с-сы Masonry Screws Brick, Stone, Wood, Vinyl and Light Steel 
oe w/SDS Adaptor = TIMES? 1 Replaceneent DIETE iversifi i 
TT STE е A Топ 11M853 i Ув in, Carbide Steel, For Use With Hammer Drill, Regular Dril Diversified Fastening (қү 
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Anchors Ultimate STEEL STAINLESS STEEL 
ension in 
4000 psi 
= Include nuts and washer Anchor Anchor Max. Work ee Thread ltem Pkg. Thread M Pkg. 
-seismi ia. Leng ickness i eng 0. y. | Leng 0. у. 
» Non-seismic 3%in іп 7,8015) 1%sin 311245 | — — — 
Ultimate STEEL STAINLESS STEEL 4Фіп  Yei 7480 2%іп 3МР05 5 215i 31JP58 5 
Tension in 5in 1%in 74800 |2 Yin 31JP26 2 |3 Vin 31259 2 
4000 psi %in біп 2 in 74800 3%віп  31JP27 2 |4ivein 31JP60 2 
Anchor Anchor Мах. Work Concrete | Thread Кет Pkg. | Thread Кет Pkg. Тіп 3 Жіп 7,480 lb |41У76іп 31/28 2 |6%cin  31JP61 2 
Піа. Length Thickness (Ib.) Length No. Qty. | Length No. Qty. 8 V^ in ЗИП 7,480 Ib 6 vein 31JP29 2 — = = 
їйїп іп 18700 %п 31209 50 — — — i0in 3%in  7,80lb | 7 Yin  31JP30 2 | — - — 
win 24in %п  1,870lb | 1%in  31JP10 50|1йп  31JP45 50 їйїп Asin  11,8801b| 1%in ЗЫР 2 |1%in 31JP62 2 
3/in 134  187/0l | 2%in  31JP11 50 | 2%in  31JP46 50 Ain din  11880lb| 2Иіп 1132 2 | 2%in 31JP63 2 
Ven 3 Ип thin 2500 — = — | 2%in ЗЫРТ 25 5m Tsin 1188001 Зп 31JP33 2 | 3in  31JP64 2 
$301 Gm — 33000 ТИШ —3HPIS Ж ПИП sipa —22— ип 7m — Bin О ЛИМ 3Р3 2 a ein UPS 7 
Yin — Bin Asin 33000 | 1%in  31JPi4 10 |1%in 31250 10 8 іп З іп  11880lb| біп 31JP386 2 біп  31JP66 2 
39Xin 1%in  3300l | 2%in  31JP15 10 2йіп 31JP51 10 füin 3%п 11,8800 7%in  31JP37 2 | — = = 
5in 2%in  3300l | 3%in 31216 10 | 3%in 31JP52 10 {2n 3%in 1,8018 3%in  3iJP38 2 | — - = 
2%in  %in 52801 | iin 31JP17 10 tin  31JP53 10 12in 4in  11880lb| — - — |3 йіп 312672 
2 іп sin 52801 | Zin 31JP18 10  2in  31JP54 10 6in 1%in 129801 | 3%in 31239 2 | — — — 
Em nz BE Е Е Е S E ME 
In In 21n Қ 4 |n == — = In ЗІП А в In = = = 
5%in 2in 5,280 lb | 334in 31ЈР21 5 | 3%in 31JP56 5 біп iin  158401lb| 2 іп  31JP42 1 20іп 31JP68 1 
Тіп 3%in 5,280Ib | 5%in  31JP22 5 | 5%in 31JP57 5 iin — Qin 4in  15840lb| 3%in 31JP43 1 | 3%in 31JP69 1 
8 йіп  3%in 5,2800 | 6%in  31JP23 5 | — = = 12 іп 4in 15,401» 3%in 31/4 1 | — - = 
Strong-Bolt 2 | 
ш ш ДИ? ИККИ al nana hts \ 
Seismic Wedge ЭИК E P PH нінің? | SIMPSON | 1 : m эм ШИ лан) 
Anchors шы MM 
= Category 1 Anchor Classification H H 
= Static tension and shear loading in cracked and uncracked concrete Seismic Wedge ‘DEWALT 
Use in all structural applications, including racking, equipment shelving, bracing, and seating. Use in static, Anchors 
seismic, and wind loading applications. Comply with ICC-ES ESR-3037. » Zinc-plated carbon steel 
Tested per ICC-ES AC193 to meet current cracked concrete anchor codes. Use in Category 1 cracked and uncracked concrete 
Tension in Tension in Shear in Shear in Include nut and washer. Meet or exceed IBC, IRC, 
Uncracked Cracked Uncracked Cracked 
Concrete (Ib.) | Concrete (Ib.) | Concrete (Ib.) | Concrete (Ib.) and Florida Building Code. UL Listed; FM Approved. 
2500 6500 | 2500 6500 | 2500 6500 | 2500 6500 | Min. Overall Мах. Work Thread Item. Pkg. : 
VM 525% psi — psi psi psi psi psi Embedment Length Thickness Length No. Qty. Min Trend: psi бше. 
їп Апспог Ша. ы 
970 1560 | 570 920 740 17 in 2% in % in 1%віп 13N542 50 Anchor Dia. Embedment Tension (Ib.) ^ Shear (Ib.) 
Пап 3n iin  2Yein 13N544 50 A Tw 1660 1255 
790 790 790 | 27&in 3%п Жіп 2%овіп 13N545 50 Ж TW 3100 2540 
1465 2365 | 1220 1965 790 2 7f in Біп 1 іп 2%віп 13М546 50 VA АМ 4500 4195 
— 2% in Тіп 3%in 5%віп 13N547 50 А Ns 6255 oe. 
In Anchor Dia. n 
1585569 | 1260 2030 1790 2885 | 1275 2060| 234i — 494m 1йп  3Yein 24C192 25 Ж EVA 15,125 11,690 
1590 1915 3090 1355 2190  234n Sin % in 2 Ивіп 13A980 25 тг уа 20215 ANE: 
374 in 10 in 555 in біл 134074 25 К А 
2310 3720 | 1640 2645 | 3180 3180 | 3180 3180 Tin 5 іп їйїп  3'Xein 13A982 25 Anchor Min. Thread Item Pkg. 
7% in 7in 2% in 5 віп 13A983 25 Length _Embedment — Length No. Qty. 
" 7 3 in 8 in 4% in біп ^ 13A984 25 Va in} nchor Dia 4-20 Threa | — - 
in Anchor Dia. 4 in віп ^ in 
2405 3875 | 1700 2745 3665 3%in — 4 Yin йїп 2%cin 13A986 20 23A in Tin l'Ain 46U118 100 
3% in 5 in iin 2 cin 13A987 20 31 in Tin Z% in 460119 100 
4845 4845 4845 2 5 in біп ‘in 3 He іп 13A988 20 Hein Anchor Ma, 916 Thread — " 
5 Vs in 7 in 1%in 4%ein 13A989 20 4 in віп 5 in 
3965 6390 | 3030 4885 4845 5йіп 8 іп 294i біп  13A990 20 Zan ihn — 1l3&in 4621 50 
eae 5 іп 10 in 4A in біп  13A985 10 ur TAm Tn 150127 50 
4 in Anchor Ша. ? |n ЗІП ЗІП 
4Міп 5%in %п 3 віп 134992 10 КЕЛШ T%in 2 іп 460124 50 
2065 4460 | 1960 3160 Дт бип 1%п 3 %ein 134003 10 біп Тіп  3%in — 46U125 50 
4320 4320 | 4320 4320 | 5%іп 10 in 3^ in біп  13A991 10 Тіп T% in 5%in 460126 50 
3500 5645 | 3530 5695 5 ¥% in Тіп in  4106іп 13A994 10 Y in Anchor Dia., 7-13 Thread 
Eee 5%in 8%in 2 in біп 13М541 10 een an үп ТП 20 
in Anchor Ша. 4 In 4 In ІП 
3105 5010 | 2860 4615 5 іп Тіп 34 in 3%in 13A9/8 5 Fin 2 Yin 4 іп _ 460129 50 
6090 6090 | 6090 6090 | 5 йіп 10 in 3%in 3n 13A976 5 5 іп 2 in 3% іп 460130 50 
3600 5805 | 4155 6700 9% in 13in 2%in 2%іп 13A977 5 Тіп 2% in 5 йіп 461131 25 
8 in 2A in біп 460132 25 
10 in 2% in 8%in 461133 25 
5% in Anchor Dia., %"-11 Thread 
3 Bin 23A in iin 461134 25 
41^ in 2 іп 2%in 460135 25 
еерэтоск: эп ип — "dm ОШ % 
in 4 in in 4 7 5 
Inventory Management Tin Frin 5in 460138 25 
TAKE CONTROL OF YOUR STUFF кп i куй ЧЕДИ 
Adin ЕЛІ 8in 460140 25 
What if there were an easier way to ensure you have Ж Tn шшш! шш ж 
4 |n ЗІП 4 In 
the right parts in the right place at the right time? spn ah 3n — aBU143 2 
Put Grainger's expertise to work for you. It's almost буп БШ 390 ДЫДА 20 
" . s . ІП в In ? In 
like managing your inventory on autopilot. grin 2% п Sin 460146 10 
а їп іп 7 іп 
Inventory managed. Space organized. d2in 3%п 9 іп 461449 10 
Ti d d 74 in Anchor Dia., 75"-9 Thread | 
ime and money saved. біп ain 2%п 460148 10 
Grainger KeepStock solutions are subject to customer eligibility and agreements. - fia. - 5 An 4 5 i 460150 10 
> Learn more at grainger.com/keepstock Tin Anchor Dia., T78 —— 
9 in 41^ in 5%in 460153 10 
12in 415 in 8 іп 461154 5 
2162 GRAINGER. Find even MORE оп Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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GRAINGER.COM Anchors 


In 4000 psi Concrete Anchor Мах. Work Thread Мет Pkg. 
Anchor Min. Ultimate Ultimate Length Thickness Length No. Qty. 


ЕЕ ЕЕ ЕЕС 


76 4 3,902 21,574 In 8 In 21n 


LYA 5 829 28 023 34 in Anchor Dia. EA -10 Thread 
/Д 6% 23,090 33 000 4 In ЗІП 8 |n 
Anchor Мах. Work Thread Item Pkg. 4% in ¥ in 2%in 4KHV5 25 
Length Thickness Length No. Qty. in в in 8 in 7 FINI 
^4 Іп Anchor Dia., /4- геа 4 In в ІП 4 In 
dn pn hh MR о 7 оп п ша з Sup-R-Stud Grade 5 Wedge Anchors 
3 Thi 2Y.in 4KHT7 100 Е 
Sein Anchor Dian A't Thread —— — - ain Anchor Dia, a9 Thirea == — = Yellow, dichromate steel 
2 in ^A in 1 віп 4KHT8 50 in s in 4 in = Non-seismic rated 
3 in Tin їйїп 4KHT8 50 in 5 in 4 in . . А . : А 
4 in Ain біп —10in 5йіп 2 йіп 4КНМ4 10 Can бе used for immediate setting and loading. Yellow electroplating permits 
In Anchor Diac: 2-33 Тыва ee a ас easy recognition after installation. Commonly used in conveyor systems, pipe 
^in ^ in in оп  3%in  2Yin 4KHW6 10 hanging, racking, machinery, and anchoring. Include nut and washer. Meet 
1—1 —AKBUS S0" E р ва Federal G.S.A. Specifications FF S-325C Group Il, Type 4, Class 1. 
Tin 4Иіп 1йИіп 4KHU6 25 12in —4Y;in  3%in 4KHW8 5 моіе: Safe working loads should not exceed 25% of ultimate values. 
Wedge And даст 
277 7РҒМ 
Seismic Anchors 


In 4000 psi Concrete 


тт pj 


iw ^ 67 ^ 23000 ^ 33000 
Galvanized Steel Zinc Plated 303/304 Stainless Steel 316 Stainless Steel 
Anchor Anchor Max. Work | Thread Item Pkg. Thread Item Pkg. Thread Item Pkg. Thread Item Pkg. " 7 
Dia. Length Thickness Length Мо. Qty. Length — No. (Оу. Length — No. — Qty. Length — No. Qty. Expansion Shield 
“Wedge Anchor A 
13^ in іп Yin 210976 20 | віп 210877 20 | %in 210943 20 | віп 210927 00 ZI" 
VA in 24m Th in |1%in 210977 20 1%іп 210878 20 E in 21091 20 ТАП 210812 20 
^in in — — — | — — — ^ in A in А А 
зип 24m 24m HUS 20 — —_ —~ __ | Expansion Shields 
2 4 in 55 in 1%ein 21U979 20 1%віп 210879 20 1Увіп 210946 20 1%cin 210014 20 
2%in 1Y&in |1%іп 21U980 20 1%іп 210880 20 1%іп 21U947 20 1%іп 210915 20 and Anchors 
uci: жш шшш E Е. 
^in біп іп іп іп іп a Mi 
3%in 2%in = — — = = — |2%in 21V013 400 2%іп 21V016 400 Min. embedment equals anchor length 
кс zan E Я vans Е Е al ШЕ m EST i d a Е 0818—17 Vote: Screw length needs to be at least the length of the 
^in ^in 5 іп ^in in ^in i i 
Sm ten 2v UNS 10 2 285 10 2/10 21082 10 2n 210919 10 anchor plus the thickness:ofthe material: 
" ain п | Sin 2108868 10 Sin 210886 10 Sin 210952 10 3i 210920 10 | Expansion Shields. Medium to heavy loads in 
"in Am jl in = = m 4in 21087 10 | 4in 210954 10 | 4in 210921 10 | dead, variable, or vibratory conditions in all types 
bin ^in in 21087 — — =| — — =| — — — 
Тп 24 | — Up 1-4! С## 10 Tin 24065 10 14 210928 10 of masonry and natural stone. 
in ^in in 210988 — — = — — =| = — — 1 А 
зїп nmn 11%іп 210989 5 19% 21U889 5 1%п 210956 5 1%! 20020: 5 | Expansion Anchors—Lead anchors provide 
4 n 2 Л in 3 үл in 210991 Е 3 Ua in 21U891 Е 3 ў in 21U958 ЕЙ! in 210923 5 quick installation of lightweight fixtures in 
ee Se in АШ masonry and concrete. Not affected by chemicals 
Yin біп 3%in |4%їп 210992 5 = — e — = = — — or moisture. 
Тіп T% in — = = 4in 21U893 5 1%іп 210960 5 |iVin 210930 5 
Tin 4 in 4in 210993 5 — — = | = — EE — — Anchor Anchor Anchor Screw Item Pkg. 
8 іп 2%іп — — — — — — |1%in 210961 5 |1%2in 210931 5 Material Dia. ^ Length — Size No. Qty. 
8%in 5934in 4in 210994 5 — — -| — — =| — — — crew Expansion Anchor 
4 in 7^ in 2%in 210095 5 2%іп 210895 5 |2%in 210962 5 = = = in ^ in 
49.in 1%іп |2%їп 210996 5 |2%in 210896 5 2%in 210963 5 2%in 210925 5 Y^ in lin Wein 221659 25 
5%in 2%in |3%in 210997 5 |3%іп 210897 5 |3%іп 210964 5 |3%in 210926 5 Ы Thin JA in 224662 25 
6/^in 2%in |4%in 210998 5 |4%in 210898 5 4 йіп 210965 5 |4Мїп 210932 5 Zinc Allo 1 іп Asin 22А663 25 
Тіп 14 in — == = 4in 210899 5 2in 21U966 5 2in 210941 5 y 34 in in 2 |n 
Xin , I 3%in | 4in 210999 5 = — aj == = =] = = = 3 in y» in 22A665 25 
8%in 1% in = = — | 4in 210001 5 2in 210967 5 2in 210942 5 5% in 4 in віп 
8%in 5 йіп 4in 21V001 5 = — = = — — = = = 2'2in Фіп 22A664 25 
10 in 3 in — = = 4in 210902 10 | 2in 210968 4 2in 210933 4 Machine Screw Double Expansion Anchor 
iin 6%іп 4in 21/002 4 — — =| = — =| = — = ^ in віп А in 
12in 5 %in — == — | 4in 210903 5 2in  21U969 4 2in 210934 4 min 2/віп 35-16 221674 10 
12in 8%іп 4in 21/003 4 — — =| = — =| = — = Zinc All & in ‘ein Mie- 
бі _ 2п |3%in 21/04 4 3ш 21904 4 2%in 21U970 4 2%in 210935 4 Inc MOY “in  212in 1-13  22N675 10 - 
7^ in 8 in 4 in 4in 4 4in  21U905 4 YA in 4 Yin 6 4 4 in in 4- 
2 10 in 2in — — — 4in 210906 4 |2⁄4in 210972 4 |2Иіп 210937 4 in in B- 
10 in 6 in 4in 21/006 4 — — = |= — —|-— — = achine Screw Expansion Anchor 
1in 6in iin |3%in 21V007 4 |3%in 210907 4 |2 іп 210973 5 |2Иїп 210938 4 2 in ^e In ^ in 
gin 4 Vin 4in 21/008 4 4in  21U908 4 — — — |2Win 4 Zinc Alloy. %in ІРіп %-16 22A679 10 
їйїп 9in 2%іп |3Иїп 21/010 4 3МИіп 210910 14 -- — — | — — = Ain 2%ein 7-13 224680 5 
iin gin 40 in = = = = = == = — /2%in 21U974 5 Machine Screw Expansion Shield 
12 in 3in => = — 4in 210909 4 = = — |2/4in 210940 4 2 |n ^ in 4 in 
Лип 12in 5%in Win 2 4 13 %in 210911 4 — — =| >= = = іп 2Vin У-13 4KHZ7 50 
i 12 in 3in — — — = — =] = = — |2%in 21U975 5 i ^e In 2 in 16- 
Tin in ^in in — — =| = = =| — — --- | Zinc Alloy iir ^in h- 
“Seismic Wedge Anchor 4 in & in Д 
3% in Жіп — = — | %in 21/018 10 = = = = = = їйїп 2%in — 5611 4KHZ8 50 
Win 42n Tin = = — |i%in 21/09 10| — — = [= = = eet Metal Screw Expansion Anchor 
5 vin 2in = = — |2%іп 21V020 10 | — = —| = = = 4 in ^ 
Тіп 3 іп — — — |4%in 21V021 10 — — = |= — — Ya in Tin 76-8 221667 50 
494in Yin — — — | іп 2\02 5 — — = [= — — Lead їйїп 46-8 221668 50 
%іп бп — 1 Zin = — — | 2in 21V023 5 | — — =] = = = Ain iin 716-18 22А671 50 
8 іп 4in = — — |4%in 21/024 5 — — — | _— — — S in iin 710-14  22A669 50 
10 in 5 V» in — = — 16 йіп 21V025 5 = = = = = = їюїп 710-14 X 22A670 50 
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Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Anchor Thread Max. Work Fastener Mfr. Item Pkg. 
Length Length Thickness ^ Material Grade Finish Model No. Qty. 
¥ in Anchor Dia. 
a 1 Жіп Vs in 304 SS Plain WW-1226 26560 25 
2% in 11 % in Not Graded Steel — Zinc Plated U70411.050.0275 31JP17 10 
1in Specified Stee Zinc Plated 7420SD1-PWR 460127 50 
2% in tin 316 55 Plain SWW-1236 15Х082 25 
3%in  2in Ye in Not Graded Steel — Zinc Plated U70411.050.0375 31JP18 10 
2in 1in Stee Zinc Plated 7422SD1-PWR 460128 50 
23^ in 1 іп 316 55 Plain SWW-1242 15X083 25 
=) E e 4'Ain 294in 1^5in 304 SS Plain WW-1242 26564 25 
RED HEAD 3in 2in Stee Galvanized 2812414 21U986 10 
4'^in 4%in 154 in Stee Zinc Plated 7423SD1-PWR 460129 50 
Trubolt Wed e Anchors 3in 2% in 316 SS Plain SWW-1254 15X084 25 
g 5¥%in  3in 2% in 304 SS Plain WW-1254 2G566 25 
А 3% in 2% in Stee Zinc Plated 7424SD1-PWR 460130 50 
= For use in concrete zi 2 in 4X 304 SS Plain WW-1270 26568 25 
» For increased load value, use deeper embedment n зип 4VWin Stee Zinc Plated 7426SD1-PWR 460131 25 
= Non-selsmic:rated ein мою. жі 304 SS Plai WW-5834 15X124 10 
к А ; Қ А ^ іп біп гіп - 
Fully threaded with 1-pc. wraparound stainless steel expander clip. For continu- Зп уіп win Stee Zinc Plated 7430SD1-PWR 460134 25 
ous low-temperature applications, use stainless steel anchors. Include nut and 1 уып 22 іп ты M 55 5 Plain mn " 151155 19 
4 in h in s in ee inc Plated E 
washer. Stainless steel anchors meet U.S. Government A-A-1923A Type 4. Sin TAN 304 SS Plain WW-5850 26550 10 
Note: Safe working loads for single installations under static loading should not exceed 2596 of the Sin 3йіп 1% in 316 55 Plain SWW-5850 15X094 10 
ultimate load capacity. 3in 1%in Stee Zinc Plated 7433SD1-PWR 460136 25 
6 in 4 in 2 56 in 304 SS Plain WW-5860 26552 10 
In 4000 psi Concrete 4in 2% in Stee Zinc Plated 7434SD1-PWR 460137 25 
Anchor Dia. Min. Embedment Ultimate Tension (Ib.) — Ultimate Shear (Ib.) 7i 3%in 3%in 304 SS Plain WW-5870 15X126 10 
ж 1 1780 1400 d 5 in 3%in Medium Carbon Steel Zinc Plated 7436SD1-PWR 460138 25 
ж 10" 2240 2620 8i 3 in 5 s in 304 SS Plain WW-5884 15X127 10 
у" 270 5100 4760 "бп 5 Жіп Medium Carbon Steel Zinc Plated 7438SD1-PWR 460139 25 
Ж 23A" 7180 7190 3A in Anchor Dia. 
ДІ Зи" 10,840 13,720 4%in 2%in Зд in 304 SS Plain WW-3446 15X119 10 
Ж ЗИ" 7120 7180 4Мїп 1%in йїп Medium Carbon Steel Zinc Plated 7440SD1-PWR 460141 20 
i 4%' 22,820 20,180 4%їп 2%in Win Medium Carbon Steel Zinc Plated 7441SD1-PWR 460142 20 
Anchor Thread Max. Work Fastener Mtr. ltem Pkg. Биш ЗП 10 304 SS _ Plain WW-3454 15Х120 10 
Length Length Thickness Material Grade Finish Model No. Qty. 3in 136 іп Steel Zinc Plated 7442SD1-PWR 460143 20 
Ya in Anchor Dia. 6 A in 4%in 2йИіп 304 SS Plain WW-3462 15X121 10 
1% in 3A in % in 304 SS Plain WW-1416 26554 100 354 in 2 Vin Steel Zinc Plated 7444SD1-PWR 460144 20 
34 іп Yein Medium Carbon Steel Zinc Plated 7400SD1-PWR 460117 100 lin 3 іп 3 in 304 SS Plain WW-3470 15X122 10 
1 Yin % in 316 SS Plain SWW-1422 15X085 100 4 vein 2%in Medium Carbon Steel Zinc Plated 7446SD1-PWR 460145 20 
2Jin 1¥%in % in 304 SS Plain WW-1422 2G556 100 віп 3 іп 4 V in 304 SS Plain WW-3484 15X123 10 
1 Жіп % in Steel Zinc Plated 7402SD1-PWR 460118 100 6in 4% in Steel Zinc Plated 7448SD1-PWR 460146 10 
2% in 1¥%in 316 SS Plain SWW-1432 15Х086 100 10in 7 in 5 іп Steel Zinc Plated 7449SD1-PWR 460147 10 
3in 2!4in 1 "in 304 SS Plain WW-1432 26558 100 12in 9%in 7%in Medium Carbon Steel Zinc Plated 7451SD1-PWR 460149 10 
2 Vain 1%in Steel Zinc Plated 7404SD1-PWR 460119 100 1% in Anchor Dia. 
¥ in Anchor Dia. 6 in 3 Vin 1 vein Not Graded Steel — Zinc Plated U70411.087.0600 31JP39 2 
2%in 1 in % in 304 SS Plain WW-3822 26570 50 25A in 1%sin Medium Carbon Steel Zinc Plated 7450SD1-PWR 460148 10 
2%in 1%in % in 304 SS Plain WW-3826 26572 50 8 in 3 // in 3 іп Not Graded Steel — Zinc Plated U70411.087.0800 31JP40 2 
2 Ain ГАШ 34e in Not Graded Steel — Zinc Plated U70411.037.0225 31JP12 25 10іп 3%in 3йіп Not Graded Steel — Zinc Plated U70411.087.1000 31JP41 2 
1 іп 36 in Not Graded Steel — Zinc Plated WS-3822 3A445 50 1 іп Anchor Dia. 
2%in 1% in % in Not Graded Steel — Zinc Plate WS-3826 3A446 50 2 Vin Yo in 304 SS Plain WW-10060 15X116 5 
2%in іп Yin Steel Zinc Plated 7410SD1-PWR 460120 50 біп 2%in lin Not Graded Steel — Zinc Plated U70411.100.0600 31JP42 1 
2%in 1%in Ya іп Steel Zinc Plated 7412SD1-PWR 460121 50 2% in Yin Steel Zinc Plated 7461SD1-PWR 460152 10 
3in 1% in 1¥%in 316 SS Plain SWW-3830 15Х091 50 2 іп 3 in 304 55 Plain WW-10090 15Х117 5 
3394in 2%in 1%in 316 SS Plain SWW-3836 15X092 50 9 in 3 “іп 4in Not Graded Steel — Zinc Plated U70411.100.0900 31JP43 1 

3in 1% in 1 іп 304 55 Plain WW-3830 26574 50 5 % in 3%in Medium Carbon Steel Zinc Plated 7463SD1-PWR 460153 10 

3%іп 2%in 1%in 304 SS Plain WW-3836 26576 50 1 % in Anchor Dia. 

3in 1%іп lin Steel Zinc Plated 7413501-РМА 460122 50 9in 4%in 2% in Medium Carbon Steel Zinc Plated 7473SD1-PWR 460155 5 

зїп 2 іп 1%in Steel Zinc Plated 7414501-РМА 460123 50 1 іп Anchor Dia. 
3%in 2%in 1% іп Steel Zinc Plated 7415SD1-PWR 460124 50 12 in З іп 4 in Not Graded Steel — Zinc Plated U70411.100.1200 31JP44 1 
5 in 335^ in 3 s in 304 SS Plain WW-3850 26578 50 8% in 6%in Medium Carbon Steel Zinc Plated 7465SD1-PWR 460154 5 
3% in 3in Steel Zinc Plated 7416SD1-PWR 460125 50 1% in Anchor Dia. 

Тіп 5 %in біп Medium Carbon Steel Zinc Plated 7417SD1-PWR 460126 50 12in 7% in 5 ys in Steel Zinc Plated | 7475SD1-PWR 460156 5 
Wedge And Epoxy Style Anchors La] 
= Zinc-plated steel Epoxy Grip—Set in-place with adhe- 

a Internally threaded sives for stress-free anchoring that 
= Sold each remains stress-free until force is applied 
— Wedge-Style Drop-In—With more holding capacity than ошер m ДеП шп appl 
— standard drop-in anchors, wedge-style anchors can be used in a re ired sich as when PER hand 
bottomless hole. There are no protruding studs to mar surfaces lem E SW Hs ing 
Wedge Style Drop-in Anchor when removing or replacing. Require no special setting tools. "күк 8 : i i T 
i i i ote: Load values as listed are derived by using 
Excellent for pipe work, equipment brackets, and handrails. MKT VMZ adhesive only 
Thread Ultimate Tension in Item 
Size Anchor Dia. Anchor Length 4000 psi Concrete (Ib.) No. 
Wedge Anchor 
A 34-16 Bin 2%in 7,559 Ib 21DA99 
i a ИШЛЕ 1-13 56 in 3 Ain 9,719 Ib 21DC01 
үт“ —À 98-11 % in 4 in 16,804 Ib 21DC02 
34-10 1in 4% in 21,607 Ib 21DC03 
Epoxy Grip Anchor 1-8 1% in 5% in 28,921 Ib 21DC04 
Epoxy Grip Anchor 
74-20 36 іп 1.625 іп 3344 21DC05 
316-18 іп 2.375 іп 7424 21DC06 
36-16 As in 2./5 in 9255 21DC07 
%-13 3^ in 3.5 in 15215 21DC08 
56-11 1in 5.875 in 32334 21DC09 
34-10 tin 6.125 in 30100 21DC10 
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ACORN ROUND Anchor - 
HEAD 
ИКТ 
with Nuts Expansion 
Removable, reusable bolts include Nut 
a finished, low-profile hex head. Screw Мет Pkg. 
Ң ; Size — No. Qty. 
High tensile strength allows users to Expansion Nuts, 
substitute smaller bolts, for reduced Approved Vendor 
ut 015, Іогтесисе Ten. MKHYB 100 
cost. Uniform expansion provides vin 4KHY9 50 
greater strength and holding power. in 4КН72 50 
iin 4KHZ3 10 
In 3000 psi Concrete 
Ultimate Ultimate 
Anchor Tension Shear Min. Item Pkg. 
Dia. Length (Ib.) (ІІ) | Embedment No. Qty. 
MKT Fastening 
36 in 2И | 4,0301 7,1770] 1%in  4KHW9 50 
AKT 2e RED HEAD ‘DEWALT %in 3  |4030l 7,177lb | 1%in  4KHX2 50 
CONCRETE ANCHORING SYSTEMS 36 in 47 14,0301 7,771b| 1йіп  4KHX3 50 
Yo in 27 |8,165lb 12,771b| 2%in  4KHX4 25 
Sleeve Anchors Yo in 4 18,1651 12,771b| 2%in  4KHX5 25 
2 WE : Yo in 5' | 8,165lb 12,1771b| 2%in АКНХ6 20 
Filler sleeve eliminates galling between sleeve and tapered bolt head. For concrete, hollow % in 3%" |9990) 17,0301b| 2%in  4KHX7 20 
or shallow masonry, or grout-filled blocks. Include nut and washer. Red Head Meet U.S. UID Ha 93900 17080 D 201 Шы 25 
^ in в" { 1 4 in 
Government А-А-1922А standard. Ain 5% 118061b 27.916lb| 3%in  4KHY3 20 
Ultimate Shear Ultimate Tension “in 7 (11,906 Ib 279160 3%п — AKHY4 15 
Anchor Anchor Min. Мах. Work) іп 4000 psi in 4000 psi | Anchor Item Pkg. Yin 8 11,906 10 27,916 lb) 3%іп АКНҮ5 15 
Dia. Length Embedment Thickness | Concrete (Ib.) Concrete (Ib.) | Material Brand No. Qty. 1in Т" 128,263 16 36,257 Ib 4% in 4KHY7 10 
Flat Head Phillips 
зип Win 1¥%in 2,020 Ib 2,960 Ib Steel МКТ Fastening 30PK56 25 
4n  1Win  2%in 3,040 Ib 3,100 Ib Steel Red Head 3A489 50 
вш 4in tin 2%іп 2,020 Ib 2,960 Ib Steel MKT Fastening 30РК57 25 
5in 1%in  3%in 3,040 Ib 3,100 Ib Steel Red Head 3M90 50 4 
бі. 1%in  39in 2,020 Ib 2,960 Ib Steel MKT Fastening 30PK58 10 
6in 1йіп 4%in 2,020 Ib 2.960 Ib Steel MKT Fastening 30РК59 10 ( V 
Flat Head Slotted Y 
o thin tin іп 920 Ib 1,400 Ib Steel МКТ Fastening 30PK53 50 
Ain э iin iin 920 Ib 1,400 Ib Steel MKT Fastening  30PK54 50 Toggle Bolt Anchors 
Зіп Tin Zin 920 Ib 1,400 Ib Steel MKT Fastening 30РК55 50 А А 
Зіп 4in Тиіп 2%іп 2,020 Ib 2,960 Ib 55 MKTFastening 30PK74 5 With Pull Ring 
Hex Nut . 
1%іп 1%in Vain 2,400 Ib 2,600 Ib Steel Red Head 3A472 100 = Grip range % to 3%" 
Twin ТИ Vain 1,600 Ib 1,900 Ib Steel MKT Fastening 30PK38 50 0 
dein 1%in 1%in Te in 1,600 Ib 1,200 Ib SS MKT Fastening 30PK65 10 iid Maly i 
2%in 1йіп | 1%in 1,600 Ib 1,900 Ib Steel MKT Fastening 30РК30 50 Thread нет iam 
2%in 1%in  1%in 1,600 Ib 1,900 Ib SS  MKTFastening 30РК66 10 Size Drill Bit Size No. No. 
1%in 1%in 36 in 3,040 Ib 3,100 Ib Steel Red Head 3A474 50 Plastic Straps with Zinc Plated Steel Channel 
1 іп in in 2,020 Ib 2,960 Ib Steel MKT Fastening 30PK40 25 #10-24 Yo in 40P467 | 40P468 
win LA 1и 36 in 2,020 Ib 2,960 Ib SS MkKTFastenng  30PK67 5 74-20 VAT 40P469 | 40P470 
5^ "Sin 1YWin Тіп 3,040 Ib 3,100 Ib Steel Red Head 34415 50 Ten уп Ae 400072 
Зіп  1Win | 1Йіп 2,020 Ib 2,960 Ib Steel MKT Fastening 30РК41 25 h- 4 in 
3in 1%in  194in 2,020 Ib 2,960 Ib SS  MKTFastening 30РК68 5 2-13 — an i 40P475 | 40P476 
2Йіп 1Йіп  %in 5,000 Ib 4,400 Ib Steel Red Head | 3A476 25 Plastic Straps with Stainless Steef Channe "—- = 
2%in Тіп 3 in 5,760 Ib 4,860 Ib Steel MKT Fastening 30РК42 10 AE in 12 JUPANU 
234 Win 34 in 5,760 Ib 4,860 Ib SS  MKTFastening 30РК60 5 
3in 1%in Тіп 5,000 Ib 4,400 Ib Steel Red Head 3A477 25 
3in 1%in Тіп 5,760 Ib 4,860 Ib Steel MKT Fastening —30PK43 10 
^in 3in 1%їп = = = ss DeWalt 30RZ75 25 
4in 1%in ойі 5,000 Ib 4,400 Ib Steel Red Head 3A478 25 
4in  1VWin  2Yin 5,760 Ib 4,860 Ib Steel MKT Fastening 30РК44 10 DOWN LOAD 
4in  1Yin 2%in 5,760 Ib 4,860 Ib SS  MKTFastening 30PK70 5 5 
4in 1%in — — 4,400 Ib 55 - 31KL90 10 Іле Grainger 
6in 1%in 40іп 5,760 Ib 4,860 Ib Steel MKT Fastening 30РК45 5 - ! 
Зіп 2in iin 7,880 Ib 5,970 Ib Steel MKT Fastening 30PK47 5 Mobile App! 
win Ип  2in 2Ain 8,080 Ib 6,120 Ib Steel Red Head 34481 10 
4Yi  2in 2 іп 7,880 Ib 5,970 Ib Steel MKT Fastening 30PK48 5 
біп 2п 4in 7,880 Ib 5.970 Ib Steel МКТ Fastening 30PK49 5 * Easy Checkout 
2%in  2in Yo in 11,620 Ib 8,780 Ib Steel MKT Fastening 30PK50 5 * Track Orders 
Ain 2%in 2in V in 11,620 Ib 8,780 Ib SS МКТ Fastening 30PK72 5 е Create Location-Based Lists 
4T  2in 2Ain 11,620 Ib 8,780 Ib Steel — MKTFastening 30PK51 5 
6%in  2in 4%in | 11,6201b 8,780 Ib Steel MKT Fastening 30РК52 5 * Search by Image 
Acorn Nut НЕН 
Win — Vasin = = Steel MKT Fastening  30PK35 100 > To download the app, visit 
T%in in Fin 920 Ib 1,400 Ib Steel MKT Fastening 30PK36 50 rainger.com/mobile 
^in 1%іп Тіп Win 920 Ib 1,400 Ib 55  MKTFastening  30PK63 10 9 9 
23Y4n 1 iin 920 Ib 1,400 Ib Steel MKT Fastening 30РК37 50 © 2 Тыл 
2 in iin 1 іп 920 Ib 1,400 Ib 55 MKT Fastening — 30PK64 10 Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc. 
Round Head Slotted App Store is a service mark of Apple Inc. 
min LAm 1іп VA 920 Ib 1,400 Ib Steel MKT Fastening 30РК60 50 Google Play is a trademark of Google Inc. 
2in Tin Tin 920 Ib 1,400 Ib Steel MKT Fastening 30PK61 50 
Жіп 2%in iin  1%in 2,020 Ib 2,960 Ib Steel MKTFastening 30РК62 25 
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Drop-In Anchor, 


Flanged 
Ultimate Ultimate DROP-IN ANCHOR 
Tension in Shear in ANCHOR 5ЕТТІМ6 TOOL 
4000 psi 4000 psi 
Drop-In Anchor Thread Min. Drill Concrete Concrete Item Pkg. Item Pkg. 
улг Type 5 Material Depth — Hole Depth Bit Size (Ib.) (Ib.) Brand No. 0, No. Оу 
4"-20 Thread Size 
Drop-In Anchor, Flange Stee Ain Tin Rin — 2,360]b 1,080 Ib Red Head 34492 100 3M97 1 
Non-Flanged 36 in Тіп 36 in 2,360 Ib 1,0801 Red Head 26476 100| 3A497 1 
Stainless 1%? in {in 36 in 2,104 lb 1,32116 Sup-R-Drop 4KJA3 25 | 4XMF2 1 
Steel 36 in lin Yin 21040 1,32110 МКТ Fastening | 30PK20 10 — — 
Non-Flange 36 in Tin yein 2,1040 1,2110 — MKTFastening | 30PK25 5 — — 
36 in {in 36 in 2,360 Ib 1,0801 Red Head 26474 100| 3A497 1 
Steel Ag in Tin Yin 1,565 10 2,550 Ib DeWalt 460157 100 46U162 1 
— 36 in 1in 36 in 2,104 lb 1,32116 MKT Fastening | 30PK15 20 — — 
4 g- read Size 
—S RED HEAD % in 1%in Фіп 38000 3,160 Ib Red Head 34444 50 3A498 1 
CONCRETE ANCHORING SYSTEMS Flange Stee Hin Yin Yin 3,8001. 3,160 Ib Red Head 5HE65 100 2WLH1 1 
! Wn н т 81d MKT | APA 0| — — — 
біп 4 ІП ^in — ; astening — — 
DWAT AKT Vo in 1 іп win 3,800 lb 3,601 Red Head 26492 50 3A498 1 
Stainless 2 in 19e in Yin  4824lb 3,7141 Sup-R-Drop 4KJM 25 | 4XMF3 1 
Stee Ф іп 1 9e іп Yin 4,8240 3,71416 МКТ Fastening | 30PK21 10 — — 
Drop-In Anchors Non-Flange Win iein in 48040 3714lb  MKTFastenng | 30PK26 5 | — — 
T | d kit J Е Vin 1%in Win 3,800 lb 3,160 Ib Red Head 26488 50 3A498 1 
H eel 56 in 1 94e in Vb іп 2,850]b 4,755 Ib DeWalt 460158 50 46U163 1 
00 S, an S Yin 1 9e in Win 4,824 lb 3,71416 MKT Fastening | 30PK16 25 — — 
А Я 12"-6 Thread Size 
» Drop-in anchor setting tool must be Coil Non-Flange Stee % in 2in %in 7,398 lb 5,854 1b МКТ Fastening | 30PK30 25| — 
purchased separately (see table) 32"-13 Thread Size 3 И А 
ка : 2 Yin {in % in 3,2/0lb 2,6731һ Red Head 2KTES 50 2KTE6 1 
For use in pipe hanging, mounting valve and Flange Stee Yin 2in Yin 5,840 lb 4,580 Ib Red Head 3A494 50 4CB04 1 
pipe, machinery mounting, anchoring she and БЕ БЕ Е Е Е Е a T 
insulation applications, in concrete materials or Stainless Jin 2 in % in 7,398 Ib 5,854 Ib Sup-R-Drop 4KJA5 25 | АХМЕД 1 
i i eel 3A in 2in Ув in 7,398 Ib 5,854 Ib MKT Fastening | 30PK22 5 — — 
solid concrete base materials. Non-Flange %in 2in %in 7.398 Ib 5,854 1b MKT Fastening | 30PK27 5 | — — 
Note: For load capacities in structural lightweight A in 2in Yin 5,80! 4,5801 Red Head 20486 50 4084 1 
aggregate concrete, refer to ICBO Report number 1372. Stee dein 2 in % Ш 2150 b D п МК p 290199 20 460164 Т 
Safe working loads for single installations under static 54"-11 Thread Size i Е o 
loading should not exceed 25% of the ultimate load Flange Steel {in 2 vin 75 in 8,640 lb _ 7,4401 Red Head 3A495 25 4CB96 1 
conditions. Tin 2 іп Тіп 7,966 1b 8,754 Ib Sup-R-Drop 4KJAG 25 | 4XMF5 1 
Stainless Tin 2 V5 in Жіп 7,966 Ib 8,754 Ib МКТ Fastening | 30PK23 5 — — 
Item Stee Tin 2 іп іп 7,9660 8,75410 X MKTFastening | 30PK28 5 — — 
беа Description No. Non-Flange 1 ur in mE Ain та m ppeWalt 30RZ47 25 460165 1 
leWalt in 5 in віп 7 ed Hea — — 
01» Stop Drill Bit Steel Tin 215in 75 in 8,640 Ib 7,440 Ib Red Head 26480 25 4CB96 1 
Smart bit for Be Bit Dia. EA 190172 Tin 2%in Тіп 7,96610 8,7541b — MKTFastening | 30PK18 10 — — 
mart Bit for 4", Bit Dia. 38" 34"-4-1/2 Thread Size 
Smart Bit for 27", Bit Dia. 72" 460171 Coil Non-Flange Steel 1 іп 3 Vie in din 16,0191Р 11,627]b МКТ Fastening | 30PK31 5 — 
ШІ» System Setting Tool 34"-10 Thread Size 
Use With Rod/Anchor Size %", Pin length 1 1" 460169 Flange Steel 1 іп З %e in Tin 9,480 lb 10,4801 Red Head 3M96 25 408% 1 
Use With Rod/Anchor Size 4", Pin length 3964 460167 1 іп З Ae in Tin 9,480 lb 10,480 Ib Red Head 26482 25 408% 1 
Use With Rod/Anchor Size %', Pin length 5/47 460168 Stainless 1 іп 3 Yiein Tin 16,019 16 11,627lb X MKTFastening | 30PK24 5 | 4XMF6 1 
Тарсоп. қ Non-Flange Steel 1 іп 3 As in 1in 16,019]b  11,627]b МКТ Fastening | 30PK29 5 | 4XMF6 1 
Depth Charge Stop Drill Bits 138in 3 %e in 1in 9,405 Ib — DeWalt 308748 10 -- — 
36 in Bit Hammer Drill 46078 Stee 1 іп З %e in Tin 9,480 Ib 10,480 Ib Red Head 26478 25 4CB95 1 
1 in Bit Hammer Drill 46679 1%їп 3 Ye in 1in 16,019]b  11,627Ib МКТ Fastening | 30PK19 5 — — 
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Tapper® Stainless Steel Permaseal Anchor Screws and Bolts Eg 


Coating Finish - Hex Head 


Anchor Item Pkg. Anchor Item Pkg. 
Dia. Length Head Style No. Qty. Dia. Length Head Style No. Qty. 
Concrete Screw Screw Anchor 
Tapper? Stainless Steel Permaseal Coating Finish Screw-Bolt+™ Steel Galvanized Finish 
1 іп Нех Washer 30ТЕ04 100 ys in 8in  HexWasher 411D74 25 
1% in HexWasher 30ТЕ05 100 3A in 8in  HexWasher 411076 10 
1й1їп Flat Phillips X 30TE11 100 Screw-Bolt+™ Steel Zinc Plated Finish 
Tapper+® Steel Permaseal Coating 1% in Flat Phillips 30ТЕ12 100 Vain 3in Hex Washer 411039 100 
Finish - Flat Philips Head 2%in HexWasher 30ТЕ06 100 36 in 4in  HexWasher 411043 50 
Жіп 23 іп Нех Washer 30ТЕ07 100 4in Hex Washer 411049 50 
2%in Flat Phillips 30ТЕ13 100 біп Hex Washer 411050 25 
2% іп Flat Phillips 30ТЕ14 100 Ve in 6in  HexWasher 411D51 25 
f $3. Hex Washer SUTED — 100 Bin Hex Washer ATIDS2 25 
С 4 ‘ — АШЕР ЧЕР ^in Hex Washer in Hex Washer 
Sa қ, CN 5. З іп Flat Phillips 30TE15 100 4in Hex Washer 411054 25 
* ұзак we Tapper+® Steel Permaseal Coating Finish 54 in 5in Нех Washer 411055 25 
Е EMT SCC ы Me. {ain Flat Phillips 307091 100 3 біп  HexWasher 411056 25 
C 19^in Flat Phillips 307092 100 8in  HexWasher 411057 25 
Wedge-Bolt? + 2%in HexWasher 30TD81 100 Pm 8in  HexWasher 411062 10 
A6 in 234in HexWasher 307082 100 i 10іп Нех Washer 411063 10 
2%in Flat Phillips 30TD93 100 
2% in Flat Phillips 307094 100 
3 ain Hex Washer 30TD83 100 
194^in Нех Washer 30Т085 100 
{Vin Flat Phillips 30Т096 100 
{%in Flat Phillips 307097 100 
M" 2 Жіп 3%in Hex Washer 30TD89 100 
Screw-Bolt+™ Steel Zinc З ў in Flat Phillips 30ТЕ01 100 
Plated Finish - Hex Head 3% in Flat Phillips 30ТЕ02 100 
4in Flat Phillips 30ТЕ03 100 
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a Р 
Q [PaA Download Available FASTENERS 
О GRAINGER.COM Anchors 
Screw Anchors Бад 
= Steel 
= Drill bit size = anchor dia. standard-size drill bits; removable, for tempo- | =8 REDHEAD’ 
= Hex washer head rary anchoring. Vibration- and shock-resistant. асанна 
High-strength heavy-duty For use in fastening conveyors, pallet racking, Large-Diameter Tapcon 
anchors are for use in both racking guards, motors, bracing, piping, = 
cracked and uncracked ladders, fencing, beams, angles, or dimensional Self-Threading Anchors 
concrete. Easily installed with lumber to concrete or masonry. » Grade 5 zinc-plated, hardened steel 
E ШО Removable structural screw anchors are for high-load capacity 
Max. ПРА Ultimate applications. Use in concrete and masonry and in dry, noncor- 
Anchor Min. Work Tension Shear | ltem РК. rosive environments. Install with standard masonry drill bits. 
Dia. Length Embedment Thickness, (Ib.) (Ib.) No. Qty. 
Approved Vendor Р ў In 4000 
in  19ein Әйіп 11,025 16 2,6801b| 4XFX4 100 psi Concrete 
Win 2%in  19sin Win |1,025|р 2,680]b| 4XFX5 50 Ultimate Ultimate 
3in T%e in їйїп 11,025 16 2,680 Ib) 4XFX6 50 Anchor Min. Max. Work | Tension Shear | Item Pkg. 
1%in 2in Yain 14,248 |р 8,240 lb | 4XFX7 50 Dia. Length Embedment Thickness | (Ib.) (Ib.) No. Qty. 
Xin 20211 2 in iin |4,248 lb 8,240 lb) AXFX8 50 Hex Washer 
3in 2in Win (4,248 lb 8,240 lb) 2MCP2 50 ЕЛ {in Yain 11,900 1b 3.4001b|4BU93 50 
4in 2 in 1%in 4,248 |Һ 8,240|b| 2MCP3 50 2 Yin Tin Yin | 2,552 lb 3,420 lb |48004 50 
Win 311 2in Min |4,758 |р 9.07016) 2MCP5 25 еіп ~ 3in Thin Tin |3,3121Һ 3,424 1Һ| 48005 50 
біп 2іп 394in 4,758 lb 9.070101 2MCP8 20 4in Vein a in| 7,852 |В 3,459 Ib | 4BU96 Е 
4in 2in — |4,6891Һ 12,147 Ib) 32H808 10 5 in Yin 3% in |8,500 ІҺ 3,500 ІҺ | 48007 40 
Yin біп 2 in — 1468916 12,1471b| 32H809 10 3in 2in Yin |5,644 |Һ 7,380]b |48008 25 
біп 2 in — 14,68910 12,1471 32H810 10 win 4n 2 in Tin |8,836|b 8,140 b| 48099 25 
za 4Vin  2in Zin |7,0421b 14,145 lb 2МС84 10 Біп 2іп Zin 10485 І 8,550 Ib Edi 25 
DeWalt 6 in 2 in din 12,000 1b 9,000 Ib |48Ү11 20 
1 in Тіп Win |1,001b 1,755|b| 411035 100 Зіп 2% in Тіп |7,845 Ib 13,475 ID 4BY12 10 
194 in Tin Min (1,400 |b 1,755 16| 411036 100 sin —4i0 2 іп Tin |11,722 |Һ14,059 ІМ 48Ү13 10 
Yin 2Йіп Tin Tin (2,955 |b 1,755 |b} 411037 100 Біп 2%1п 2Y.in [16,891 1Һ14,829 ІМ 4BY14 10 
2 96 in Tin 1%іп 2,955 16 1,755 16 4110388 100 п 2741! КЫЛ in ТЕЗІ iaeo h m 10 Hex Washer 
3in Tin 2in 13,855 16 2,140 lb| 411D39 100 Yin Vain йіп |12, i 4 
Tin Тет йїп |2,8801р 3.89010 411040 50 % in ЗЗП П 2 din 11,247 020,612 h m Ш Head 
215i Thi iin |4,0201b 4,735 lb) 411041 50 i i i 5 5, 
jn. Tm Twin 4,020 18 4,735 Ib | 411D42 50 = = = 
Зіп Twin 1%in 4,0201) 4,735 |Һ| 411064 50 
Жіп 4in Twin 2%in 8,1301Һ 6,930I]b| 411043 50 
7 4in Тіп  2%in |8130lb 6,930]b| 411065 50 
5 in Thin 3 іп 11,245 ІҺ 6,930]b| 411044 50 
ишш шш ш п Еш ш 
in win біп A . 4 
біп Tin 4 іп 11,945 10 6,930]b| 411067 50 = RED HEAD 
2іп 134іп Тіп (3,115 1b 6,555 10 411046 50 CONCRETE ANCHORING SYSTEMS 
2%in Тіп Jain (3,115 lb 6,555 16| 411047 50 
3m — Xin —14in |7320]b 88000 41148 50 Masonry Anchors 
4in їйїп  2%in |7,320lb 8,800]b| 411D49 50 
4in 1% in 2 йіп |7,3201b 8,8001) 411068 50 = For wood-to-concrete applications 
Yin  5in Thin  3/4in 14,525 110,29016 411050 25 . : 
біп 1%1п 3 Vain 14,5251010,29010 411064 25 Easy-to-install anchors can be quickly 
6in Thin 4 Yin 17,235 |Һ10,290 ІР 411051 25 igh- 
6in i3iin — 4jAin 17,2351b10,290]b 411070 25 removed. Notched high-low threads 
8in T%in біп 17,351b10,2901b 411052 25 cut into masonry for greater stability 
8 in T%in 6 Yin 17,235|b10,290]b 411D71 25 i 
3in 2%in Yin 6,285 10 11,630 lb) 411058 25 and pull-out values. 
4in 2 5 in 1 “ain 10,685 Ib 13,220 Ib) 411054 25 Tapered shank provides a wedging 
5 in 2 іп 2 іп 10,685 1b13,220 Ib| 411055 25 ; : 
sin біп 20 21i 106851b132201b 411D72 25 action for a strong, reliable hold. - 
6in 27^ Зп 158301149801b 411056 25 Accommodate close-to-edge applica- 
6in 2¥in 3 %in 15,830 |В14,990 І) 411D73 25 ; ; 
8in 2%in 5 %in 224/51b14980]b 411D57 25 tions. Superior pull-out and shear 
8in 2%in 5 in 224751b14,9801b 411D74 — 25 strengths. 
3in 2 in Win 6,610Ib 12,725 10 411058 20 . . 
4in 2%in 1%in |6,610 lb 12,725 lb} 411050 20 Note: Not recommended for use with aluminum 
5in 2 іп 2 іп 13,035 Ib 18,685 Ib) 411060 20 when moisture may be present. 
vin біп 2%in 3 in 20,8351b18,085|b 411061 20 
6in 2¥%in 3 іп 20,835 1b18,685 Ib) 411D75 20 HEX FLAT, 
8 in 2 іп 5 %in 22,4501b18,685|b 411D62 10 WASHER | PHILLIPS 
8 in 21»in 5 іп 22,4501b18,685|b 411D76 10 HEAD HEAD 
i0in  2%in 7 %in [22,450 ib18,685lb| 411D63 10 Anchor Item Item 
Dia. Length No. No. 
Anchor Bolts Approved Vendor, 410 Stainless 
Include nut and washer. Steel, Sliver Ruspert 
» Tensile strength: 60,000 рві Meet ASTM A307 standard. 1%in | AXFYI | 4XFY8 Hex Washer 
Hot Dipped 1%іп | 4XFY2 | 4XFY9 Head 
ot Dippe 2%in | 4XFY3 AXFZ1 un 
Anchor Plain Galvanized Zinc Plated vain 2 5 in AXFYA AXFZ2 Flat, Phillips 
Thread Overall! Anchor Item Pkg. Anchor ltem Pkg. Anchor Item Pkg. 3 4 in AXFYS AXFZ3 Head 
Size Length Length Мо. Qty. Length Мо.  Oty. Length No. Qty 7 
біп | Gin 11К382 25| Gin 21Y486 50| — — — 3% in | AXFY6 | 4XFZ4 
%'-16 —gi i ; 4in AXFY7 AXFZ5 
8in | 8in 11K383 25 | Sin 21Y487 50 — 
біл | біп 11K384 25 | Gin 21Y488 50| — = — Approved Vendor, Low Carbon 
Bin | 8in 11K385 25 | 8in 21Y463 50| — =  — Steel, Zinc Yellow HEX FLAT, 
8in | 8in 21Ү445 50 : — — 1in 15W113 | 15W118 WASHER | PHILLIPS 
w43 -10іп | 10іп 11M966 25  10in 21Y464 50| — - — #8 iin | 15w114 | 15W119 HEAD HEAD 
12in| - —  — | 12in 21Y465 50 | i2in 11М967 25 T%in | 15М115 | 15W120 Anchor Item Item 
LIT 14іп 21Y448 50 EA A 20 — Cu = Yin | 15W121 | 15W131 Dia. | Length No. No. 
TRI TTE ТҮЙ 50 ТЕШ aes 50 ——————— lin | 15W122 | 15W132 TapconRed Head, Hardened Steel 
А Mes = iin | 15W123 | 15W133 1%in | 4AK82 | 4AK94 
8 in Bin 21Ү469 25 iz $T 
„44 10їп | 10in 21Y451 25 10in 21Y470 25| — = = | Vin | 19W124 | 15W134 А 2Yain_| 4AK83 Бы 
WAV in 121п 21Y452 25 12їп ?1YAT1 25 — =— — — Vain 2in 15W125 | 151/135 Увіп — 234in | 4AK84 4AK96 
i8in | 18in 21Y453 25  18in 21Y473 25 | — = = 2 іп 15W126 | 15W136 3 Жіп 4AK85 4AK97 
8in | 8in 21Ү454 20 — — 3in 15W127 | 15W137 iin | 4AK81 4AK93 
12іп | 12in 21Y455 20| 12in 2141420 — = = 3 іп | 15W128 | 15W138 1%in | 4AK87 — 
NBN LEE I талы нарны Г ШЕ EET 
їёїп | 18їп 21Y457 20| 18in 21Y47] 20| — = = ree aa A eaS эе Vii n 
2418-1 24 8 —21Y458 20-24 18 "PYATE 30 с = lin | 15X492 | 15X498 Ya in 3 іп | 4AK90 | 4AL02 
юш ea in ABT 10 ————— 1% in | 15X493 | 15X499 3%in | 4AK91 4AL03 
{8 in | 18in 21Y460 10 18in 21Y483 10| — —  — иіп —2¥in | 15X494 | 15X501 Ain -y ААК92 | MALUM 
1-8 7241|һ = — --| “йіп 21Y484 i0| = =a 2% in 15X495 15X502 1 іп 4АК86 4АК98 
30in | 30in 21Y462 10 — = 3^ in 15X496 — Tapcon Red Head, Low Carhon Steel 
36in| — | — -- 3З6п 21/45 100 — = = 37ain | 15X497 | 15X504 Vain біп 15Х486 | 15Х490 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2167 
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Concrete Deck Inserts 


= Steel Inserts have pre-mounted embedment depth. UL Listed. Meet ICC-ES, 
construction self-drilling screws and a ESR-3958, IBC 2009, 2012, 2015, IRC 2009, 
with zinc lengthened "T" brace, to allow 2012, 2015, FM standards. 
plated finish simple and easy installation 
= 8" length in concrete-filled metal deck Nominal 
a 12" flange assemblies, in a variety of posi- Fonduit/Pipes " ngo ров тап 
width tions. A threaded bolt permits Yin % in Hsin 7% in or Yin 416К95 
precise height adjūstment and A Men ns nor oin ATEko 
helps guarantee the minimum %п Ain іп 196 in or 1 in 416K98 
ch iD Anchor perd E И. t Tena j то. E 
rimp-Drive la епо треотеп еа yle 0. y. 
Е Crimp Brive Anchor, Smour Tie. "A Hammer-Drive 
7 ҮЛ Yin ‘od Coupler 8 0 H 
| MEE uo) wn i Mushroom —AXEZI 100 Anchors and Pins 
" е 170 іп 1 іп Mushroom 4Х6А1 100 А 
Split-Drive Тіп ^in  RodCoupler 4XGA9 50 Standard—Easy-to-install, tamperproof 
| 1 5 п EX Mushroom Pers 100 anchors сап be used in concrete, block, 
қ h -——— Vin —Fin 7&in Mushroom  4XFZ8 100 brick, or stone. Include hex nut and washer. 
2%in 1 іп Mushroom 4XGA3 100 _ 5 
н Ш eese E 2m 1 Ain Mushroom 180 10 Security Anchors—Set flush in recessed 
ІП 4 |n ushroom Я 
Xem Fin Яіп Mushroom  4XGA6 25 washer to help prevent tampering and 
Hammer Drive Pin Anchor, DeWalt removal. 
1%in % in Flat 453H31 100 
] Twin 78 in Mushroom 453683 100 Max. 
1 іп Ain Mushroom  453H12 100 Anchor Anchor Min. Fixture ltem Pkg. 
Mushroom Head 1 іп 1 іп Flat 453H23 100 Dia. Length Embedment Thickness Мо. (іу. 
ТИ Ain Mushroom 453Н11 100 Standard, Zamac | 
Thin 1 іп Tie-Wire 453Н22 100 Увіп іп Win Yain  11K340 100 
i m x BR шш ет: 
ІП ІП ushroom In 4 In ^ in 
2%]п Tain Flat 453H33 100 Win Tin 3i in Win ТІКЗ43 100 
віп 2211 Тіп Mushroom 453084 100 їйїп Уп Жіп 11K344 100 
АШ 7$ in Flat 453H01 100 2in Ja in Тиіп 11K345 100 


ie-Wi 2in Ain Flat 453H32 100 Standard, Steel : - 
Tie-Wirehead 2in  %in Mushroom 453Н13 100 “іп Win Уп 118924 50 


1 4 |n | 1 
пй Fat 453824 100 | Standard, ^in 2% in fhn iin  11K325 50 
lcm mou 2 ШЕ EOS 2 
in in at А % 
е ——_—_————- 3in — %in — Mushroom 453645 100 Sin iin in 11K329 25 


Win Чут ihn 2%їп  11K330 25 


3 in 7/ in Flat 453H02 100 4 ] 
Flat Head 4in Th in Mushroom 453687 100 Y^ in 23A in 2in Yin 11К331 10 
4in 75 in Flat 453H03 100 зп 2Win Min  11K332 10 
1 іп Tin Flat 453H04 100 4in 2% in Тіп 11K335 


%in E 
біп 5 3A in Zin  11K336 5 
5 in 3 іп 2in ТІКЗЗ7 4 
Ain біп 3 in 2in 11K338 4 
тт 3%in 2in ТІКЗ39 4 
Standard, Carbon Steel 


| SIMPSON | 15 in Tin Mushroom 453Н15 100 

iin iln Round ^ 453H26 100 
TERRE Алт Tin iin Mushroom 453H14 100 
РЕЗЕ TAi Т9 Tie-Wire — 453935 500 


1 іп 1%in Tie-Wire — 453H36 100 


= ZV in iin Flat 453H06 100 Standard, in 2%in in Yin 11K328 25 
„a 2Win Tin Mushroom  453H17 100 d 4%in 29Win 2in ТІКЗ33 10 
die eir 24. Yin 52 Тіп Fat 453H05 100 Zamac кыа $n. tae siii "m 
2in 1in Mushroom 453H16 100 ecurity Anchors, Carbon Steel Body (Hardened Pin 
pirt-Urive Anchors Зет tin Mushroom 453088 100 win 44 ! Тп Ип TWO 10 
; ; А 3^ in Tin Flat 453H08 100 Ain in Ain 
Tamper-resistant light- to medium- Sin tin Flat — 453H07 100 Tam phn Tm rin 150088 10 
-i 3 in {in Mushroom 453H18 100 8 In 2 |n 8 In 
duty anchors 2. nammèr " Я 4in Tin Mushroom 453080 100 жіп 3%in 1%in T%in 15W085 5 
tallat d multiple head configu- T 1 i ; 
installation and multiple head configu 4 Tin Flat 453H09 100 Sin Tin 37 190086 5 
rations. Install in concrete, grout-filled zin ТАП ME а. i PET Am ET n TET 5 
ІП ІП ushroom i J 
Red and stone. 1. anchors Fin Thin Mushroom 453H20 25 ain 1% їп 20 25 in 159088 3 
2in Tin Round 453Н27 25 i in in in 
are for temporary astening and can a Hn шаша азат 59 Security cin — 23:8 ТЮШ iW 2 
be removed using a claw hammer. % in ; ; т 
0 : Жіп 3 іп Тіп Round 453H29 25 Anchor, 6in 2%in  3/in 15W092 2 
Sup-R-Coat electroplate and galva- 3%in  134in Mushroom 453601 25 | Carbon Steel иш 2n 3in 2% in 15W093 2 
ized finish f ; ; 3 in Tin Mushroom 453Н21 25 біп 3in 3 йіп 15W094 2 
nized finis is are at guum s d 4in 192 п — Mushroom mE 25 
environments, or wi umber. 5 in 1%їп Mushroom 453693 25 
6 in 1% in Mushroom 453004 25 
Crimp Drive—Preformed curvature 2%in 20іп Mushroom 453095 50 
зі 2Vi Mush 453096 50 
along shaft expands to secure anchor. SI i ae aa 


ў А % іп 1 Н 
Installs with a standard hammer into 4in 2%іп Mushroom 453697 25 
a da а 5in 2 іп Mushroom 453008 25 


concrete and grout-filled block. 6 ^in 2 іп Mushroom 453699 25 
Sup-R-Split Hammer Drive—High A Anchor, 5 Пе C k 4XGC9 100 
-n= zi 1^ in 4 |n ountersun 
strength, heat-treated 1-pc. steel 2%in  1Y^in Countersunk 4XGD2 100 Steel Toggle Bolts 


2in 1 Yin Countersunk 4XGD1 100 


anchors are hammer-drive, friction-set; 3%in 1йїп Countersunk 4XGD4 100 Spring-type wing with combo head screw is 


` Vin i Thi А : AER 
can be used for attaching wood or TURNER ВІ iua i easy-to-install. Use for light-duty applications 
forming to solid concrete. 4 in ТИйіп Countersunk 4XGD5 100 such as block, drywall, hollow walls, ceiling, 
Note: Not approved for use in seismic Sup-R- spit Hamar Vive ache MKT Шеки w and steel construction. 
applications. Tin 1 іп Flat Кв 100 2in 3in Ain іп Gin 
Dain Hn На: 4KJC1 100 
Split-Drive—install in concrete, miM wm 00 | те ош Wing Pk LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH 

қ 2іп Tin Flat 4KJA9 100 ' r o Pkg.) ltem | ltem | ltem | ltem | ltem 
grout-filled block, and stone. Win 3m Vin Flat AKJC3 100 Size — Size Span Qty. No. No. No. No. No. 

i i wal i 7—190 | 46-82 Vin 15іп 50 ТІКЗ0І 11K302 | 11K308 | — — 
Duplex-head anchors are designed элп ТАП flat ЗУ 100 | 410-24 іп 2m 50 | 11K304 | 11K305 | T1K306 | 11K307 | 11K308 
for temporary fastening and can be 3in Tin Fat — -4KJC6 100 | 74-20 sin  2in 50| -— | 11K309 | 11К310 | 11K311 | 11К312 
removed by using a claw hammer. 4in Яй На! 4KJC4 100 | 3-16 Тіп 2875іп 25 | — | 11К313 | 11K314 | 11K315 | 11K316 
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GRAINGER.COM Anchors 


CAD 


Asso 
е 2HNX8 


Mfr. Item Pkg. 
Description Model No. Qty. 
Knurled Pins 
Y^ in" Length, 0.3 іп00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter 1503K 2HNX8 * 100 
Straight Pins Я _ 5 3 
іп" Length, 0.3 іп00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter 1506 2HNX9 * 100 
. 1 in" Length, 0.3 іп00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter 1508 2HNYl * 100 
® Hamset 1 % in" Length, 0.3 іп00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter _ 1510  2НМҮ2 * 100 
MG HOES SPEED 1% in" Length, 0.3 in00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter 1512 2HNY3 * 100 
Powder Actuated Tool 2 in’ Length, 0.3 1п00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter 1514 2HNY4A * 100 
- 2 10 in" Length, 0.3 іп00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter 1516 2HNYS * 100 
E in" Leni. ginco {ead pia J0.145 in Shank Diameter 1524 2HNY6 * 100 
ina i i astening Pins With 1" Washer 
For fast, secure fastening into steel, concrete, and masonry. Ergonomically Mein’ Length. 0-3 in00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter 150650 2НМҮЕ * 100 
designed for operator comfort and safety. Trigger-operated tool uses 10-load 1 i Leng h, 031100 Head Dia 04 45 in Shank Diame er 120880 2HNY7 * 100 
i ici i i iecti 4 in" Length, 0.3 іп00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter Ы 
powder strips for efficient operation and has automatic powder load ejection 1% in" Length: 0-3 in00 Head Dia /0.145 in Shank Diameter — 151280 — 2HNZ1 7 — 100 
and steel construction. 2 in" Length, 0.3 1п00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter 151460 2HNZ2 * 100 
2 % in" Length, 0.3 іп00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter 15165006 2НМ73 “ 100 
- : Tool Tool Mfr. Item 3 in" Length, 0.3 іп00 Head Dia./0.145 in Shank Diameter — 1524SDP  2HNZ4 * 100 
Description Caliber — Length (In) Weight (Ib.) ^ Model No. Powder Loads 
Power-Actuated Tools Buone 0.27, Green, Fastening 38527 2HPA1 100 
Capacity 2 -1/2 in Pins and 3 in Pin with Washer 0.27, Yellow, Fastening 4RS27 2HPA2 100 
Semi-Automatic, 0.27 13A in 45 lb COBRA 2HNW6 0.27, Red, Fastening - 5RS27 2НРАЗ 100 
10 Load Strip * All pins are 1060-1065 steel with core hardness of 52-56 Rc. 


„а 
Grab Bar Anchor r : 


Shower Rod 
Anchor 6UTD3 


Winalts: 


The Solutions Company| 


Shower and Grab 
Bar Anchors 


Shower Rod Anchor—Use with crescent and oval 
curved shower rods when there is insufficient structural 
blocking. Installs quickly into any hollow wall substrate 
up to 11⁄4" thick. Made of fire-retardant plastic material. 
Includes 4 stainless steel screws, 4 wings, and water- 
proof adhesive tape. 


Grab Bar Anchor 
6UTC8 


Grab Bar Anchors—Watertight installation eliminates 


blocking, even over grout lines in drywall with tile. T ltem Pkg. 
i i ateria 0. y. 
6UTC8 is rated up to 600 Ib. and 6UTC7 is rated up to Shower Rod Anchor 
800 Ib. Each includes stainless steel screws. Meet ADA ae ШЕШ A SUTD3 ? 
i i i ildi: i ructural Plastic 
guidelines and commercial building codes. Installation Grab Bar Anchors m 
into bare 72" drywall is not compliant with commercial Stainless Steel 6UTC7 2 
ildi ire Retardan 
building codes. Structural Plasti | adis 2 
Wall and Tile Drill Bits and Sets—Precision bits cut  "alland Tile Drill Bits and Sets —_ s NOUS 
А б 4 s UOI US Н all and Tile Drill Bit 
fast, clean holes to install anchors in ceramic wall tile, Ain, 2 nr Ain 6UTD1 3 GUTCO 
wallboard, glass, steel, marble, and plaster. Made of in, t'in, 1 Yin 6uTD2 1 
industrial carbide. ТИ" 6UTDO — 1 
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Anchors 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


e 


Hollow-Wall Anchor Hollow-Wall Anchor, 
Self Setting 


Hollow-Wall and 
Caulking Anchors 


For light-duty applications. 


Caulking 
Anchor 


Hollow-Wall Anchors—Easy-to-install anchors expand behind the wallboard. 


Hollow-Wall Anchors, Self Setting—1 1К362 and 11K363 require no predrill- 
ing; with pointed tip, anchor drives into wall. 


Caulking Anchors—Zamac Cone with 3% to 5% Antimonial Lead Expander. 
For use with hollow-walls, brick, and block. 


Item Pkg. 
Screw Size Screw Length Wall Thickness Drill Size No. Qty. 
Hollow Wall Anchors 
Ae" 2 Vie in Ve in to % in Ain 11K358 50 
M4(6#-32 1% in ¥% in to % in yis in 11К355 100 
МА(6%-32 Тіп Ye in to 7%іп ‘ein 11K356 100 
M4(6#-32 Tin Yin to іп ‘ein 11K362 100 
M4(6#-32 2in W into 1 Vi in Ae in 11К357 100 
М4(6%-32 29811 W into 1 Vi in is in 11K363 100 
Caulking Anchors 
34 in Жж — VA 11К364 50 
Ag in T — УВ" Т1К365 25 
Hin T" — yr 11К366 25 
Conical Screw Anchor 
| 
Flanged Anchor ! 


Plug Anchor 


Conical and Plug Anchors 


= Plastic 


Corrosion-resistant anchors are for light-duty applications in hollow walls, 
brick, and block. 


Screw — Drill Нет Pkg. 
Size — Size Includes Brand No. Qty. 
Hollow Wall Anchor 
Conical 
(100) Plastic Anchors, Number 11K367, (100) Combo 
#6 Ywin Slotted/Phillips Pan Head Sheet Metal Screws #6 = 40L970 100 
x ¥% in, and 1 Pcs Carbide Tipped Masonry Drill 
#6to#8 Yin = = 11К367 100 
(100) Plastic Anchors, Number 11K368, (100) Combo 
#8 Ywin — Slotted/Phillips Pan Head Sheet Metal Screws #10 — 40L971 100 
x 1 in, and 1 Pcs Carbide Tipped Masonry Drill 
#8 to#10 %6 in = = 11K368 100 
(100) Plastic Anchors, Number 11K369, (100) Combo 
#10 Yin — Slotted/Phillips Pan Head Sheet Metal Screws #10 = 401969 100 
x 1 in, and 1 Pcs Carbide Tipped Masonry Drill 
41010912 Vin — — 11K369 100 
(50) Plastic Anchors, Number 11K370, (50) Combo 
#14 esin  Slotted/Phillips Pan Head Sheet Metal Screws #14 = 40L972 50 
x 1 Y^ in, and (1) Carbide Tipped Masonry Drill 
#14 to #16 is іп = = 11K370 50 
Flanged 
4410410 ein = DeWalt 54TV25 100 
#6 їо #12 Vin — DeWalt 54TV26 100 
#810 #14 Yin — DeWalt 54Т/27 100 
Hollow Brick Anchor 
ug 
#6 їо #8 Yin — — 11K371 100 
#10 to #12 9; in = = 11K373 100 
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11K317 


12F257 1 


6UTC4 


38VC32 


МКТ 


The Solutions Company 


Hollow-Wall and Drywall Anchors 


Hammer-In Drywall Anchors—tnstall with no drilling necessary. Easy to 
remove, leaving only a tiny slit of a hole. Include anchors and screws. Meet 
ASTM E488 standard. 


Hollow-Wall Anchors—Heavy-duty hollow-wall plastic anchors are designed 

for use in plaster, wallboard, concrete block or hollow tile. Feature %46" drill size 
and easily adjust to accommodate wall thickness up to 21⁄2" when using a short 
bolt. 


MASTER Anchor Hollow Wall Anchors—Structural plastic and stainless steel 
anchors secure objects up to 300 Ib. in drywall and will work in holes created by 
other anchors' failure. Objects can be easily repositioned without loss of anchor 

integrity. Each includes faceplate, tape, and wings. 


WallClaw 


8-32 Thread Size supports most bathroom accessories. Can also be used for 
guest room window dressings, heavy drapery rods, shelving, cabinets, pedestal 
sinks, dispensers, coat hooks, railings, and most wall-mount accessories with 
1" base or larger. 


10-32 Thread Size supports low-profile or tilting-mount flatscreen TVs, bath- 
room partitions, commercial products, and electrical panel boxes. 


Self-Drilling Drywall Anchors— Preserve drywall integrity at installation and 
when screws are removed. Deep thread provides strong engagement in 3", 
Ya", and 9" drywall. No predrilling or hole preparation necessary. Can be easily 
backed out. 

= For plastic use #8 sheet metal screws 


Screw ltem Pkg. 
Thread Dia. Grip Range Includes Anchor Material — Brand No. Qty. 
Hammer-In Drywall Anchors 

Yo in to % in Engineered Plastic WallClaw 12F254 4 
Yin to % in Engineered Plastic WallClaw 12Ғ255 10 
8 into %zin 2101075 and Screws Engineered Plastic WallClaw 12256 25 
Yo in to % in Engineered Plastic WallClaw 12Ғ257 50 
Y in to % in Engineered Plastic WallClaw 12Ғ258 100 
Hollow-Wall Anchors 
Vs to Và in Plastic — 11K317 100 
46 to #8 A to 1^ in Plastic Setting Key Plastic — 11K319 100 
56 to % in Plastic = 11К321 100 
1in — Plastic — 11K323 50 
MASTER Anchor Hollow Wall Anchors 
Stainless Steel А 
15e in Screw, Faceplate, ае inea ig Wingit — 6UEUS 6 
Tape and Anchor 
; Fire Retardan ; 
#8 1 9 іп ЕРРЕТИ Structural Plastic  Winglt 6UTC1 2 
А Screw, Faceplate, Fire Retardan i 
1% in Таре and Wings _ Structural Plastic Wingit — GUTC2 24 
19^ in oie Retardant ^ Wingt — gUTC3 100 
Stainless Steel А 
1 94 in Screw, Faceplate, am vanas ig Wingit — 6UEUG 6 
Tape and Anchor 
; Fire Retardan ; 
#10 15 in A Wingit 6UTC4 2 
К ainless Stee Structural Plastic 
n crew, Faceplate, Fire Retardan ; 
еп Tape and Wings _ Structural Plastic 0 — GUTCS 24 
1 віп sure Retardant Wingit — GUTCB 100 
Self-Drilling Drywall Anchors 
¥% to % in _ Plastic — 11К352 100 
#б610#10  %to %in Zamac = 38VC32 100 
эв їо in Anchors and Screws Zamac — 38VC33 25 
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OLT-ÍGRAINGER.COM Anchors 
" Countertop 
em i 
Description Includes No. ырк 
Floor Mount © БЕГЕ 
i 1) Stainless Steel Corner Bracket, 74 in Thick, 6 in High, (2) % in Drop 
Corner Bracket,Stainless Steel nchors, (2) % in Anchor Bolts, (2) Hiin Washers, Ins ructions 126154 
inh 7. i (1) Z-Bracket With 1 in High Rise, (2) % іп Drop Anchors, (2) % 
High Z-Bracket, 1 In,Stainless Steel in Anchor Bolts, (2) % in Washers, Instructions 120848 
E i i i j Hj 3 
High Z-Bracket,2 In,Stainless Steel (1) Z-Bracket With 2 in High Rise, (2) % in Drop Anchors, (2) % 126849 


in Anchor Bolts, (2) % in Washers, Instructions 
(1) 2 in X 90 in Strap With Wide-Handle Ratchet And Floor-Mount Plate, (1) 2 

Ratchet Strap w/Corner Вгаскеїѕ,90 In іп X 180 in Strap With Floor-Mount Plate, (2) Corner Brackets, (2) % in Drop 120158 
Anchors, (2) % in Anchor Bolts, (2) ¥% in Washers, Instructions 


1) 2 in X 30 in Strap With Wide-Handle Ratchet And Floor-Mount Plate, (1) 2 in X 180 in Strap With 
Ratchet Strap,30 In Gray ШАРЫ Flate, (2) $6 in Drop Anchors, (2) % in Anchor Bolts, (2) % in Washers, Instructions 126156 
1) 2 in X 60 in Strap With Wide-Handle Ratchet And Floor-Mount Plate, (1) 2 in X 180 in Strap With 
Ratchet Strap,60 In,Gray ШАРЫ Plate, (2) 38 in Drop Anchors, (2) % in Anchor Bolts, (2) ¥ in Washers, Instructions 126157 
Ratchet Strap 90 In Gray Hoc Sa) nop Areare inant, S eder midi, таста 
1) 2 in X 180 in Strap With Wide-Handle Ratchet And Floor-Mount Plate, (1) 2 in X 180 in Strap With 
patent Strap,180 In Gray Cor Mount Plate, (2) % in Drop Anchors, (2) % in Anchor Bolts, (2) % in Washers, Instructions _ 126185 
Equipment Cable Bracket w/ (2) 4 in x 4 in Stainless Steel Plates with ЗМ VHB Closed Cell Adhesive,(2) Quick Links, (2) біп Stainless Jaw Hg 
шск Disconnect, Silver Steel Cables, (2) Stainless Steel Attachment Plates, (4) Surface Prep Pads, Instructions Manual 
fall Mount 
Strut Straps: (2) 2 in X 16 in Strut Straps With Industrial Hook and Loop And 
Flammable Cabinet Strut Fastener,Gray Metal Mounting Bracket, (2) $6 in Strut-Washer Nuts, (2) 36 in X 1 in 16-Tip Grade 120165 
А 5 Bolts, (2) % in Flat Washers, 2 Surface Prep Pads, Instructions 
Wall Strap w/Side Release Buckle,Black 4 п me ПЕ raps Using 1, a Plate ms. (3) R) Met a and one 120166 
" ^ in Metal Stud Anchor With Instructions, ^ in Metal Stud Screw, ^ in 
Wall Strap w/Side Release Buckle, Gray Wood Stud Screw, (2) М in X 1 in Washer, (2) Surface Prep Pad, Instructions 120167 
File Cabinet Fastener Strap,Black (1) 2 in X 12 in Strap With Industrial Hook And Loop, (1) % in Metal Stud 120168 HOLD! 
п l ; Д bd Ga ! 
HleCabinetFastenerStrap.Gray бреу (1) Y4 in X in Washer (1) Surface Prep аео 120169 NP ine В 
Ganging БЕ SD Black (2) 2 in X 14 in Straps With Industrial Hook And Loop On Each Side, (4) Surface Prep Pads, Instructions 120160 Seismic Bracing 
Equipment Wall Strap ‚Black (2) 2 in X 48 in Straps With Industrial Hook And Loop With Side-Release Buckle, (2) v 120839 Fasteners 
Equipment Wall Strap. White in Wood Stud Screws, (2) 4 in Metal Stud Anchors With Instructions, (2) % in Metal 126840 
4 р, Stud Screws, (2) % in X 1 in Washers, (2) Surface Prep Pads, Instructions Earthquake fast fil 
Cart-to-Wall Strap Black (1) 16 in Strap W/D-Rings, (1) 8 in Strap W/Quick-Disconnect Buckle, (1) Y4 in Wood Stud Screw, (Т) 12¢841 -аПпдиаке Tasteners Secure tile 
Siri Stans не (3) КАВ in Straps With Industrial Had And Loop With Side lease Bucke, (2) 34 in Suut Waster qase саріпеі5, top heavy furniture, lab 
= А 4 E : . Е 
Release Buckle, Black Nuts, (2) % in X 1 in Bolts, (2) % in X 1% in Flat Washers, (2)Surface Prep Pads, Instructions 120845 equipment, hospital equipment and 
Strut Straps w/Side (2) 2 in X 48 in Straps With Industrial Hook And Loop With Side-Release Buckle, (2) % in Strut-Washer 15cg4g Office equipment that is required for 
Release Buckle, White Nuts, (2) % in X 1 in Bolts, (2) % in X 1% in Flat Washers, (2) Surface Prep Pads, Instructions IBC li 
Equipment Cable Bracket w/ (2) 24 in Stainless Steel Cables, (2) 4 in X4 in Stainless Steel Attachment Plates with 3M VHB compliance. 
баш Disconnect, Silver Adhesive, (4) Quick Links,(2) SS Wall/Strut Brackets, (2) % in Strut-Washer Nuts, (2) % in x 1 in 31NJ19 
d 16-ТРІ Grade 5 Bolts, (2) % in x 1 in Flat Washers, (2) Surface Prep Pads, Instructions Manual FLOOR-MOUNT 
Steel Furniture Cable,4 In,Silver 2 End Cap, (4 п ОЕ (T) Wall Plate, 120135 Corner bracket is used for equipment 
Countertop Equipment —— Á— КЕТТІ with round/square legs or corners 
; in X 2 in Buckles With esive, 4 in X4 in А Д ; 
Equipment Fastener, 25 Lbs,Black Locking Straps, (2) Surface Prep ЖЕ nstructions 120147 without d Mida ү Run with 
A (4) 1 in X 2 in Buckles With 3M(R) VHB Adhesive, (2) % in X 4 in equipment that have adjustable legs. 
Equipment Fastener, 25 Lbs,Gray Locking Straps, (2) Surface Prep Pads, Instructions 126148 ARAA straps are ahi ШШ 
А (4) 2 in X 2 in Buckles With 3M(R) VHB Adhesive, (2) 1 in X 5 іп Б 
Equipment Fastener, 50 Lbs, Black Locking Straps, (2) Surface Prep АШАДЫ, 12149 refrigerators, freezers, and large floor 
A (4) 2 in X 2 in Buckles With 3M(R) VHB Adhesive, (2) 1 in X 5 in i 
Equipment Fastener,50 Lbs,Gray Locking Straps, (2) Surface Prep Pads, Instructions f 120150 equipment. 
A 4) 2 in X 3 in Buckles With 3M(R) VHB Adhesive, (2) 1 in X 8 in Locking 
Equipment Fastener,200 Lbs,Black ud S Wit Holes, (2) Surface Pre o Pads, Ins nois xs | 126151 WALL-MOUNT 
" in X 3 in Buckles With esive, in X 8 in Locking " 
а а 0 9. MS Pu APR DEN rri ees aeree ы anc eur lu 
; ; іп ХЗ in Buckles With esive, in X 8 in Locking I І 
Equipment Fastener,200 Lbs, White Straps With Holes, (2) Surface Prep Fats, nstructions 120153 cabinets to wall stud. Wall strap is 
wo Fastener Assemblies: (2) 2 in X 2 in Countertop Buckles With 3M(R) . е . : 
HPLC 2-Stack Fastener Kit, Gray VHB Adhesive, 4)1 пх 2in Equipmen Buckles With 3M VHB Adhesive,(2) 42¢138 used for copiers and medium-size 
12 in Coated Locking Straps, (4) Surface Prep Pads, Instructions i i i j 
Two Fastener Assemblies: (2) 2 in X 2 in Countertop Buckles With 3M(R) equipment. File cabinet Strap is used 
HPLC 3-Stack Fastener Kit, Gray VHB Adhesive, 6) 1 Ш X2in Equipmen Buckles With 3M VHB Adhesive, (2) 126139 for file cabinets, storage cabinets, 
16 in Coated Locking Straps, (6) Surface Prep Pads, Instructions imi i 
wo Fastener Assemblies: (2) 2 in X 2 in Countertop Buckles With 3M(R) and other types of similar cabinets. 
HPLC 4-Stack Fastener Kit, Gray VHB Ше 8) 1 mx 2in Equipmen Buckles With 3M VHB Adhesive, (2) 120140 Ganging file cabinet straps are used 
20 in Coated Locking Straps, (8) Surface Prep Pads, Instructions i i i imi 
wo Fastener Assemb les: (2) 2 in X 2 in Countertop Buckles With ЗМ VHB for ganging file cabinets and similar 
HPLC 5-Stack Fastener Kit,Gray Adhesive, (10) 1 in X 2 in Equipment Buckles With 3M VHB Adhesive, (2) 24 420141 Cabinets together. Equipment wall 
in Coated Locking Straps, (10) Surface Prep Pads, Instructions i j 
wo Fastener Assemblies: (2) 2 in X 2 in Countertop Buckles With 3M VHB straps are used for strapping kitchen 
HPLC 6-Stack Fastener Kit,Gray Adhesive, (12) 1 in X 2 in Equipment Buckles With 3M VHB Adhesive,(2) 28 126142 refrigerators, freezers, and other 
in Cond Lacing Straps, (12) Surge Prep Fadte, Мете run similar sized items. Cart-to-wall 
HPLC 7-Stack Fastener Kit, Gray ‘Adhesive, (14) 1 nx 2in Equipmen Buckles With 3M VHB Adhesive, (2) 32 120143 are used for carts, metro racks, and 
in Coated Locking Straps, (14) Surface Prep Pads, Instructions i 
wo Fastener Assemb es: (2) 2 in X 2 in Countertop Buckles With ЗМ VHB tubular furniture. Strut straps Secure 
HPLC 8-Stack Fastener Kit,Gray Adhesive, (16) 1 nx 2in quipment Buckles With 3M VHB Adhesive, (2) 36 126144 refrigerators, freezers, and similar 
in Coated Locking Straps, (16) Surface Prep Pads, Instructions j j j 
Lasso Strap Fastener. 25 Lbs Gra 1) 1 in X2 in Buckle With 3M(R) VHB Adhesive, (1) 74 in X 30 in Locking 420145 items. Adhesive plate assemblies 
р р iy Strap With D-Ring, (2) Surface Prep Pads, Instructions secure large counter top equipment, 
1) 2 in X 2 in Buckle With 3M(R) VHB Adhesive, (1) 1 in X 30 in Locking і i- 
Lasso Strap Fastener, 50 Lbs, Gray trap With D-Ring, (2) Surface Prep Pads, Instructions 122146 refrigerators, and freezers. Steel furni 
Specialty ture cable secures tall and top-heavy 
el Pad Seismic Fastener,Clear (4) 1 in X 1 in Two-Sided Fasteners, 2) Surface Prep Pads, Instructions 120137 furniture to wall 
Ti ES " (1) Fire Extinguisher Strap, (1) 1 in Wood Stud Screw, (1) % in Metal Stud Anchor W/ i 
ire Extinguisher Fastening Strap, Red Instructions, (1) 74 іп Metal Stud Screw, (9 Y in X 1 in Washer, Instructions 120843 COUNTERTOP 
(2) 1 in X 18 in Straps, (2) Buckles (2 in X 2 in) With 3M(R) Ahdesive, (2) 8mm x 20mm 
Flat Screen Safety Strap,Black Machine Screw, (2) 8mm Washers, (2) 6mm x 16mm Machine Screw, (2) 6mm Washers, 120136 i 
fang Se, Mla болшу ren ae etl countertop and desktop equipment 
Bun onn dua Push traps with Mounting Bracket, (2) 36 in Strut Nuts, (2) % in x % in 16-tpi, Grade 5, 307М78 HPLC Stack fastener kits are used 
Bolts, (2) % in X 1 in Flat Washers, (2) Surface Prep Pads, Instruction Sheet for countertop and desktop stacked 
E _ 6) 24 in x 2 in Rear Mounted Bar with 3M VHB (Very High Bond) 
lexMount Bar - 6 pack А hesive, (12) Surface Prep Pads, Instruction Sheet А 30279 equipment. Lasso Strap fasteners 
FlexMount BioLocking (2) 12 in Bio Straps with Carabiners, (2) Thumb Lock 2 in x 2 in Fasteners with 3M 302M80 
Straps 2"Х2' Buckle VHB (Very High Bond) Adhesive, (2) Surface Prep Pads, Instruction Sheet are used for countertop and desktop 
FlexMount BioLocking (2) 12 in Bio Straps with Carabiners, (2) Thumb Lock 2 in x 3 in Fasteners With 3M edestal equipment. 
Straps 2"X3' Buckle 2 pen High Bond) Adhesive, (2) Oy Hen Prep Pads, nstruc ion Sheet mira sozme1 ресе quip 
" F in Bio Straps with Carabiners, exible Strap Attachment with 6 in Industrial 
Шеш BioCozted Flexible Straps Hook-and-Loop and Side Release Buckles, (2) Surface Prep Pads, Instruction Sheet 30282 SPECIALTY | А 
EA Monitor Microscope 12 in Bio Strap with Buckle and Carabiner, Instruction Sheet 30zm83 Gel pad seismic fastener is used for 
ps i i i БЕТТЕ i flat-bottomed equipment weighin 
FlexMount Cable Fasteners (2) 12 in Cable with Carabiners, (2) 2 in x 3 in Stainless Steel 316 Plates with 3M 307М84 quip gning 
VHB (Very High Bond) Adhesive, (2) Surface Prep Pads, Instruction Sheet less than 25 Ib. 
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Anchors Details on page A1. 
LOCTITE. 
Anchor Adhesives, 
Mixing Nozzles 
] and Applicators 

-—— = Cure time: 4 hr. 

High performance for greater tension load 
EA 9011" capacity. Use to anchor threaded rods, 
hacker Bolt bolts, and dowels into concrete, grout- 
muse filled block, and masonry. Solvent-free 
= and odorless. 
= T пет 
mro Anchoring XN E 

Fixmaster Anchor Bolt Grout 3NVK3 


^ HP Kit, Cartridge, 8.6 oz. 
YT Fixmaster Anchor Bolt Grout HP 3NVK5 
mue Kit, Dual Cartridge, 20.7 oz. 
Mixing Nozzles 
3NVK5 3NVL8 For Use With 3NVK3 3NVL8 
For Use With 3NVK5 3NVN1 
Applicators 
For Use With 3NVK3 3NVJ8 
For Use With 3NVK5 3NVK1 


-e RED HEAD 


CONCRETE ANCHORING SYSTEMS 


Anchor Adhesives 


and Applicators 


A7 Acrylic—All-weather formula holds tight at 
low temperatures. Fast-curing adhesive works in 
35 min. at 60°F. Product is not ration mix-sensitive 
and is ideal for use in damp holes and underwa- 
ter applications. Single formula for both hollow 
and solid base materials. Nondrip, nonsag, easy 
cleanup. Temp. range: 0° to 110°F. 


Item 
Description No. 
Anchoring Adhesives 
A7 Acrylic, 10 oz. 53TX69 
A7 Acrylic, 28 oz. 53TX70 
A7 Acrylic Anchoring Adhesive Kits 
Includes Mixing Nozzle, Hand Dispenser 53TX71 
Includes Mixing Nozzle, Caulking Gun Adapter 53TX72 
Mixing Nozzles 
Nozzle - For Use with G5 22-0z and A7 ABY21 
28-02. Cartridge 4BY26 and 5HE71 
Mixing Nozzle for C6P-20, overall length 10" 30EC83 
А? Nozzle - For Use with 5- and 8-07. 40168 
Е Cartridges 5HE66 апа 4069 
53TX70 53TX72 Acrylic Adhesive Dispensers 
Metal Injection Tool - For Use with 1ZNK9 


A7 10-02. Cartridge 1PJB6 


(^ SS 3 —— 


ean Stud 
AKT Spin-in Capsule Assembly 
Chemical Anchor Capsules and Stud Assemblies 
» Cure time: 10 to 20 min. Anchor Hem Pkg. 
» Mixing ratio 7:1 Dia. L No. Qty. 
r я " Я i Fully Threaded Stud 
Premeasured adhesive can be double stacked and requires no installation tool. Glass capsules are made from polyester resin, For Use With Spin In Capsule 
quartz sand, and benzoyl peroxide hardener. Sand and aggregate mixture is closest to natural concrete. Spin-In are for cham- EX! i Ed in 357296 6 
i inc- ud Assembly 
fered threaded rod and rebar. Stud assemblies are zinc-plated carbon steel. For Use With Hammer Capsule 
Ultimate Tension And Other Adhesives 
Container Temp. Min. in 4000 psi Item Pkg. % in 8 in 35T303 10 
Size Range (F) Anchor Dia. Rod Dia. Drill Size — Min. Embedment Hole Depth — Concrete (Ib.) No. Qty. % in 12 іп 357304 10 
Spin-in Capsule Ya in 8in 35T305 10 
Yinx6%in ^ 23?to 86° Y in Yo in As in 4 Vb in 4 Vb in 12,770 Ib 21P651 10 For Use With Spin In Capsule 
Yinx7%in 23° to 86° 96 in % in Te in 5 in 5 in 19,770 Ib 21P652 10 Rin біп 351292 10 
36x 5 in 23° to 95° 36 in 36 in 74s in 3^ in 3^ in 7,800 Ib 357288 10 юп 6.25іп 357299 10 
Жіпх10Иіп — 23° to 86° Jin % їп 76 in 6 ^in 6 Bin 26,970 Ib 21P653 6 Әіп — 7.5in 35724 10 
Фіпхі11%іп 23210959 Ain Ain Tin 7 іп 7 іп 31,580 Ib 351289 6 yin 10.25in 3517295 6 
linxiiXiin 23%10 95° 1 1 13 in 8 in 8 in 43,090 Ib 357290 6 iin 11.75іп 357297 6 
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О GRAINGER.COM 0-Rings 
0-Ring Information 
DEFINITIONS 9 
AS568 Dash Number—A universal standard Durometer/Hardness—Elastomer material hardness is referred to as "durom- 
that defines the sizes and tolerances for O-rings. eter" within a material, the higher durometer number, the harder the material. 
Material Comparison Chart 
Buna N EPDM Neoprene Polyurethane PTFE Silicone Viton® Viton® ETP 
Physical Properties 
Durometer m anore y 70 Shore A 70 Shore A 70 Shore A 55 Shore D 70 Shore A & Spore 75 Shore A 
Hardness Medium Hard/Hard Medium Hard Medium Hard Medium Hard Very Hard Medium Hard Hard/Hard Hard 
Temperature Range -40° to 250°/ -65° to 300°F -40° to 275°F -40° to 180°F -100° to 500°F -65° to 450°F -15° to 400°F -10° to 400°F 
ensile Strength Good Good Good Excellent Excellent Poor Good Good 
Compression Set Good Good Fair Fair Poor Good Excellent Poor 
Resilience Good Good Good Good Poor Fair Good Good 
ear Strength Good Good Good Excellent Fair Poor Fair Fair 
Gas Impermeability Good Good Good Good Good Poor Good Good 
Environmental Resistance Abrasion 
Abrasion Good Good Good Excellent Good Poor Good Good 
Cold Good Excellen Good Good Excellent Excellent Poor Poor 
Flame Poor Poor Excellent Poor Excellent Fair Excellen Excellent 
Heat Good Good Good Fair Excellent Excellent Excellen Excellent 
Ozone Poor Excellen Good Excellent Excellent Excellent Excellen Excellent 
Radiation Poor Good Fair Poor Excellent Excellent Poor Poor 
Weather Fair Excellen Excellent Excellent Excellent Excellent Excellen Excellent 
Chemical Resistance 
Acetone Poor Excellen Poor Poor Excellent Poor Poor Fair 
Anhydrous Ammonia Good Excellen Excellent Poor Excellent Fair Poor Fair 
Animal Fats Excellen Good Good Fair Excellen Fair Excellen Excellent 
Bleach Poor Excellen Fair Poor Excellen Good Excellen Excellent 
Carbon Dioxide Excellen Good Good Excellent Excellen Good Excellen Excellent 
Detergents Excellen Excellen Good Poor Excellen Excellent Excellen Excellent 
Diesel Oil Excellen Poor Fair Fair Excellen Poor Excellen Excellent 
Ethanol Fair Excellen Excellent Poor Excellen Good Poor Excellent 
Fatty Acids Good Fair Good Fair Excellen Fair Excellen Excellent 
Gasoline Good Poor Poor Good Excellen Poor Excellen Excellent 
Hydraulic Oils (Petroleum) Excellen Poor Good Excellent Excellen Good Excellen Excellent 
Hydrochloric Acid (37%) Poor Fair Poor Poor Excellen Fair Excellen Excellent 
Kerosene Excellen Poor Good Excellent Excellen Poor Excellen Excellent 
ШШ Ргорапе ба$ Excellen Poor Good Excellent Excellen Fair Excellen Excellent 
Lubricating Oils (Petroleum) Excellen Poor Good Good Excellen Poor Excellen Excellent 
Methanol Poor Excellent Excellent Poor Excellen Excellent Poor Excellent 
Mineral Oil Excellen Fair Good Excellent Excellen Good Excellen Excellent 
Natural Gas Excellen Poor Excellent Good Excellen Poor Excellen Excellent 
Nitrogen Excellen Excellent Excellent Excellent Excellen Excellent Excellen Excellent 
Silicone Grease Excellen Excellent Excellent Excellent Excellen Fair Excellen Excellent 
Steam Poor Excellent Poor Poor Excellen Fair Poor Good 
Sulfuric Acid (Dilute) Good Excellent Good Poor Excellen Excellent Excellen Excellent 
Toluene Poor Poor Poor Poor Excellen Poor Excellen Excellent 
Vegetable Oils Excellen Fair Fair Fair Excellen Good Excellen Excellent 
Water Excellen Excellent Good Poor Excellen Excellent Good Excellent 


O-Ring Splicing Kits LOCTITE. 


Provide an assortment of O-ring cord stock for quick repair and replacement. 


Item 
Description Includes Brand No. 
Buna N 
Ш 02 Cleanup Solvent, 1 fl oz TE 
, eM» olution, % oz Loctite(R) 404(R) Quick Set(R) j 
4-Pc. Splicing Kit nstant Adhesive, Cord Stock, Cutting Blade, Loctite 5А234 
5 іс Box with Lid Card, Sp icing Jig 
қ T esive, Cord Stock, Cutting Tool, _ 
5-Pc. Splicing Kit, 70 Shore A Plas ic Box with Lid Card, Sp cing Jig 1RHA2 
F aain esive, Cord stock, Cutting Tool, _ 
9-Pc. Metric Splicing Kit, 70 Shore А Plastic Box with Lid Card, Sp icing Jig 1RHAG 
14-Рс. Inch/Metric Splicing Кі, 70 Shore A 6019 5000, Gard 100, Мазіс —  1RWA7 
Viton і 
m я Adhesive, Cord Stock, Cutting Tool, un 
5-Pc. Standard Splicing Kit, 75 Shore A Plastic Box with Lid Card, Splicing Jig 1RHA3 
Silicone 
тоат Adhesive, Cord Stock, Cutting Tool, _ 
5-Pc. Splicing Kit, 70 Shore А Plastic Box with Lid Card, Splicing Jig TRHAG 
EPDM carts г 
т МЕ ч Adhesive, Cord Stock, Cutting Tool, ER 
5-Pc. Splicing Kit, 70 Shore A Plastic Box with Lid Card, Splicing Jig ТВНАЅ 


0-Ring Tools and Accessories СТС, 
Item 
Description Application Brand No. ^ 2 
Measuring 
O-Ring Sizing Gauge Measuring Device Used to Identify O-Ring Size — 54/КС0 5JKCO 1RHAS 
O-Ri ing C Sizes %в to 556" 1.0. Fits Standard Widths un G 
Ring Measuring Gone 0.070, 0.103, 0.139, 0.210, and 0.275" 1RGZ9 a 
Installation 
O-Ring Splicing Jig For O-Ring Cords 0.059" to 0.375", (1.5mm to 9.5mm)  — 1ВНА8 P 
O-Ring Tool, Solid Brass To Minimize O-ring and Hydraulic Failures —  4F418 > 1RGZ 
0 Ring/Oil Seal Pick Set due to Improper Installation or Removal OTC 5М036 9 -d 
————— —— 
For The Installation Of 1" ID Seals 
Н А қ — 3CWA7 
Rod Seal O-Ring Applied To Shaft Sizes 1 To 1 ^ 4F418 
Installation Tool, Plated For The Installation Of 1 1?" ID Seals — 3cwas 
Steel With Vinyl Handles Applied to Shaft Sizes 1 1% To 2" 
For The Installation Of 2" ID Seals Applied — 3cwag \ 
To Shaft Sizes 2" And Over A 
Lubrication 
-Ri i i -Ri = 3CWA7 
O-Ring Lubricant For Ease of Installation of O-Rings 1RGZ6 5MG36 
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1RGY9 


O-Ring Assortments 
No. of No. of Item 
Sizes Pieces Duro. Sizes Incl. No. 
Buna N 
12 1,050 —70ShoreA А5568А Dash No. (100) Each of 006 to 012, 110 to 112, (25) Each of 113, 210 1RGZ5 
7 216 90 Shorea Flange Seals (8) Each of 210, 214, 219, 222. 225. 228, Flat Face Seals (8) Each of 011, 012, 014, 016, 018, 021, 5JJT9 
025, 029, Boss Seals is (8) Each of 902, 903, 904, 905, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 920, 924, 932 
30 382 70 Shore A AS568A Dash No. (2 0) ach of 006 to 012, (13) Each of 110 to. 116, uo Each of 210 to 222, 7 С of 325 to 327 TRGX6 
30 385 70 Shore A 2mm C/S (16) Each of 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5mm C/S (13) Each of 10mm, timm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm, 3mm C/S _1RGY1 
30 385 90 Shore A на) Each of 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, Qmm. 4mm cis (9 Each of 38mm, 41mm, 44mm 1RGY2 
36 226 70 Shore À 5568A Dash No. (10) Each of 005 to 012, (6) Each of 043 to 016, 110 to 116, 9%) Each of 017 to 018, 21010 219, (4) Each of 117 to 121 1RGZ8 
(12) ) P12 11.8 mm x 2.4 mm C/S, (12) P125 12.3 mm x 2.4 mm 08, (12) P14 13:8 mm x2.4 mm 07$, (12) P15 n mm x 2.4 mm C/S, (12) P16 
5.8 mm x 2.4 mm C/S, (1 IAE mmy i 9 mm C/S, (15) P10A 9.8 mm x 2.4 mm C/S, (15) P11 10.8 mm x 2.4 mm C/S, (15) P11.2 11 mm x 2.4 
mm C/S, (15) P7 6.8 mm x 1.9 mm C/S, (15) P8 7.8 mm x 1.9 mm C/S, (15) P9 8.8 mm x 1.9 mm C/S, (20) P4 3.8 mm x 1.9 mm C/S, (20) P5 4.8 
36 380 70 Shorea  mx1.9 mm C/S, (20) P6 5.8 mm x 1.9 mm C/S, (25) РЗ 2.8 mm x 1.9 mm C/S, (4) V15 14.5 mm x 4 mm C/S, (5) P22.4 22.1 mm x 3.5 mm C/S, (5) 1RGX9 
P22A 21.7 mm x 3.5 mm C/S, (6 ) 625 24.4 mm x 3.1 mm C/S, (6 ) P29 28.7 mm x 3.5 mm C/S, (6) P29.5 29.2 mm x 3.5 mm C/S, (6) P30 29.7 mm 
x3.5 mm C/S, (6) P31 30.7 mm x 3.5 mm C/S, (6) P31.5 31.2 mm x 3.5 mm C/S, (6) V24 23.5 mm x 4 mm C/S, (7) G30 29.4 mm x 3.1 mm C/S, (7) 
P24 23.7 mm x 3.5 mm C/S, (7) P25 24.7 mm x 3.5 mm C/S, (7) P25.5 25.2 mm x 3.5 mm C/S, (7) P26 25.7 mm x 3.5 mm C/S, (7) P28 27.7 mm x 
3.5 mm C/S, (8) P18 17.8 mm x 2.4 mm C/S, (8) P20 19.8 mm x 2.4 mm C/S, (8) P21 20.8 mm x 2.4 mm C/S, (8) P22 21.8 mm x 2.4 mm C/S 
3G 298 70 Shore A— AS568A Dash No. (25) Each of 005 to 011, (15) Each of 012, 110, (10) Each of 013 to 018, 111 to 116, 210, 211, (7) Each of 117 to 121, 212 to 219 TUAE 
1.5mm C/S (20) 5mm, (15) 13mm, (10) 16mm; 1.6mm C/S (20) Each of 2.2mm, 3.1mm, 4.1mm, 7.1mm, (15) 9.1mm, 10.1mm, 
36 500 70 Shore A 13.1mm; 2mm C/S (20) Each of 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4mm C/S 1RGY3 
15) Each of 4.3mm, 5.3mm, 5.6mm, 7.6mm, 8.3mm, 8.6mm, (10) Each: 1.5x16mm, 2x14mm, x16mm, x19mm, x20mm; 2.5mm 
/S (10) Each of 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm; 3mm C/S (10) Each of 9mm, 10mm, 11mm 
37 485 70 Shore А. AS568A Dash Мо. . (32) Each of 006 to 012, (12) Each о! 110 to 116, (9) Each of 210 to 222, x9 Each of 325 to 334 1RGZ3 
AS568A Dash No. Vis in C/S (25) Each of 006 to 018, (20) Each of 019 to 021, (15) Each of 022 to 026, 028, (10) Each of 029, 030, %2 
81 1415  goghoreA ÎN C/S (25) Each of 109 to 118, (20) Each of 119, 120, (15) Each of 121 to 127, (10) Each of 128, 129, 131, 133, (5) 135, % in C/S (20) 52078 
d Each of 210 to 214, (15) Each of 215 to 222, (10) Each of 223, 224, 226, 228, 232, 236, Boss (25) Each of 904, 907, 908, 910, (15) Each 
of 903, 906, 12, (10 916, Flange Fitting O-Rings (10) Each of Flange Numbers 8, 12, 16, (5) Each of Flange Numbers 20, 24,32 
AS568A Dash Жа у Each of 001 to 016, (15) Each of 110 to 116, (10) Each of 017 to 024, 117 to 124, 210 to 216, (7 ) Each 
150 1,110 70ShoreA о#025 їо 031, ©) ach of 032 to 043, 125 to 142, 217 to 229, 325 to 328, 901 to 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Each 1RGX7 
of 329, 339, (3) ach of 143 to 146, 230 to 232, (2) Each of 044 to 046, 147 to 151, 233 to 237, 331 to 338 
Buna N and ИНН! 
19 1,168 ШЕ А$568А Dash Мо. (65) Each of 006 to 012, (12) Each of 110 to 116, (9) Each of 210 to 214 1RGY9 
АЅ568А Dash No. Buna М (40) Each of 012, 013, 110, 112, 113, (30) Each of 007, 014, 016, 115, 214, (25) Each of 010, 
Mas 610 — 70ShoreA (14 114 116, 210, 211, (20) Each of 120, 212, 216, (10) Each of 218, 220, 222, 326, Viton (10) 120 NRY 
36 325 _9 Shore D... добра Dash No. (15) Each of 005 to 012, (10) Each of 013 to 018, 110 to 116, (5) Each of 117 to 121, 210 to 219 nun 
Silicone 
36 m 70 Shore А ^ AS568A Dash No. (25) Each of 005 to 011, (15) Each of 012, 110, (10) Each of 013 to 018, 111 to 116, 210, 211, (7) Each of 117 to 121, 212 to 219 30/78 
Viton( 
20 212 90 Shore A — AS568A Dash Мо. (12) Each of 905 to 910, (10) Each of 901 to 904, 911 to 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 TRGY6 
30 180 75 Shore A — AS568A Dash Мо. (10) Each of 006 to 012, 110 to 114, (5) Each of 115 to 116, 210 to 215, a Each of 216 to 222, 325 to 327 186Ү4 
33 461 75 Shore A А$568А Dash No. (32) Each of 006 to 012, (12) Each of 110 to 116, (9) Each of 210 to 222 (6) Each of 325 to 330 1RGZ2 
36 436 75 Shore А. AS568A Dash No. (25) Each of 005 to 011, (15) Each of 012, 110, Ті i Each of 013 to 018, 111 to 116, 210, 211, ИЕ Each of 117 to 121, 212 to 219 3CWA3 
1.5mm C/S (20) Each of 5mm, (15) 13mm, (10) 16mm; 1.6mm C/ (20) Each of 2.2mm, 3-1mm, 4.1mm, 7 1mm (15) Each of 9.1mm, T0. 1mm, 
36 500 75ShoreA 13.1mm; 2.0mm C/S (20) Each of 4mm, 6mm, (15) Each of 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) Each of 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C/S’ 1RGY7 
ДЕ) Each of 4.3mm, 5.3mm, 5.6mm, 7.6mm, 8.3mm, 8.6mm; 2.5mm C/S (10) Each of 10mm,13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm 
150 1410  75ShoreA S568A Dash No. (10) Each of 210 to 216, (7) Each of 025 to 031, (5) Each of 032 to 043, 125 to 142, 217 to 229, 325 to 328, 901 to 914, 916, 1RGY5 
$ 918, 920, 924, 928, 932, (4) Each of 339, 329 (3) Each of 143 to 146, 230 to 232, (2) Each of 044 to 046, 147 to 151, 233 to 237, 331 to 338 
PTFE NEOPRENE PTFE NEOPRENE PTFE NEOPRENE 
Round - WHITE - BLACK - WHITE - BLACK - WHITE - BLACK 
Cross- 55 SHORE D | 70 SHORE А 55 SHORE D | 70 SHORE A 55 SHORE D | 70 SHORE A 
Section DUROMETER| DUROMETER DUROMETER| DUROMETER DUROMETER | DUROMETER 
Dash Inside Outside) Item Pkg.| Нет Pkg. Dash Inside Outside) Item Pkg. | Item Pkg. Dash Inside Outside) Item Pkg. | Item Pkg. 
No. Dia. Ша. | No. 0іу No. Qty. No. Dia. Dia. | No. Qty. | No. Qty. No. Dia. Ші. | No. Qty. | No. Qty. 
Width: 46" Fractional ne in Keman 111 76 0.680 |18609 25 |1BUV1 100 220 1% 1.637 |18636 10 | — — 
004 94 0.210 |1ВҒ71 25 |1В0К8 100 112 0 0.693 MRGET 25 |1BUV2 100 222 Тү" 1762 |18618 10 |1BUX9 50 
| 005 3$» 0241 |1ВЕ 22 25 | —  — 113 Ae 0.755 |186Е2 25 |1BUV3 100 223 19$ 1.887" |186/0 10 |18021 50 
1 Neoprene 006 970.254" RFZ3 50 | 1BULT 100 114 97 0.818 |1НбЕЗ 25 |1BUV4 100 224 1%” 2.0012 1В6К1 10 |1BUZ2 50 
| 007 У» 0.285" |1RFZ4 50 |1BUL2 100 115 s 0.880 1ВбЕ4 25 |1BUV5 100 225 1%" 2.137 |186К2 5 |1BUZ3 50 
008 76 0.316 |iRFZ5 50 |1BUL3 100 118 34 0.943 MRGES 25 |1BUV6 100 226 27 2.262 MRGK3 5 1В074 50 
009 7” 0.348" |1RFZ6 50 |1BULA4 100 117 "We 1.000" | 1RGEG 10 = = 227 2W 2.387" MRGK4 5 |1BUZ5 50 
010 Ут 0.379  1RFZ7 50 |1BUL5 100 118 76 1.068 [IRGE7 10 | —  — 228 2W' 2.512 MRGK5 5 |1BUZ6 50 
PTFE and 011 9 0.441" |RFZ8 50 |1BUL6 100 119 177 1.130" 1RGE8 10 — 229 2%" 2.637 MRGK6 5 |1BUZ7 50 
012 9€ 0.504 |1ВҒ74 50 |1BUL7 100 120 17 1193 MRGE9 10 | TBUV9 100 230 2V7 2.762 MRGK7 5 |1BUZ8 25 
Neoprene 013 76 0.566 18681 50 |1BUL8 100 121 1/6 1255 {RGF 10| —  — 231 299 2887 MRGK8 5 =  — 
k 014 v> 0.629" 1RGB2 50 |1BUL9 100 122 TW' 1318 |fRGF2 10 — 232 291 3.0012 MRGK9 5 = — 
0-Rin S 015 Эв" 0.691 MRGB3 50 |1BUP1 100 124 TW' 1443 MRGF4 5 j1BUW2 100 233 24 3137 |18611 5 = — 
g 016 97 0.754 MRGB4 50 |1BUP2 100 125 196” 1.505 MRGF5 5 = — 234 37 3.262" [18612 5 = — 
i 017 1/6 0.816 |1Н6В5 25 |1BUP3 100 126 1%” 1.568 MRGF6 5 — — 235 3VW 3.387 [18613 5 = — 
a PTFE operating temp.: 018 Ут 0.879 1RGB6 25 |1В0Р4 100 128 177 1.693 MRGF8 5 ТВОМ/З 100 236 Зу" 3.512" |18614 5 [18029 25 
-300? to 500°F 019 1976" 0.941 |1Н687 25 | —  — 129 196" 1.755" |1Н6Ғ0 5 = 230 3%" 3.762" |18016 2 |1В\б5 25 
, 020 7” 1.004 1RGB8 10 |1BUP6 100 131 11/67 1.880 MRGG2 5 = — 239 3%" 3.807 [18617 2 = — 
a Neoprene operating 021 %e" 1.060 | — — |1BUP7 100 133 117" 2.005 MRGG3 5 = — 242 4 4262 |18618 2 = — 
temp.: -40° to 225°F 022 17 1.129 1RGCi 10 |1BUP8 100 137 27 2256 |18065 5 = — 243 4W' 4387 |18619 2 — — 
" . 023 1/6 1.191 |1Н662 10 |1BUPS 100 139 23 2.381 |18066 d =_= 250 Ii 5.262" TM 2 |1В/12 25 
Round rss ection Neorene а а а аа ша ж л "dr: шата 
А "1.504" i "Fractional in ctual i 
O-rings meet SAE J200 and 029 3177 1829 |18606 10, —  —— 208 0.887" 10 mm s mE E 
ASTM D2000 standards. 030 1%” 1754 1RGC7 10 | —  — 210 n 1.012" Таене 10 1BUWE 100 328 17%" 2.270 MRGN7 2 —  — 
031 1% 1879 1RGC8 10 | — - 211 %e" 1.074 iRGH6 10 |1BUW7 100 20 2 2.395 1RGN8 2 |1BVL7 25 
Note: Polyurethane and FEP 032 17%" 2.004 1RGC9 5 = — 212 %  1137| — -- |18018 100 330 2%" 2.520 MRGN9 2 — — 
encapsulated O-rings with silicone 033  2' 2.1209 |18001 5 — = 213 He" 1199| — -- |fBUWS 100 333 2%" 2.895 1ВбР1 2 |1BVL9 25 
плю are БЫНЫ Width: 342" Factional (0.108 Ag] — — 218 00 313871802 10-| — с 338 34 3520- TRERI 220 
; " idth: 332" Fractional in Actual 87 1.387" == 47 3.520" — _ — 
Grainger.com®, search for "polyurethane ЧОВ: 043 арен) а 100. 217 1vw 1449 1RGJ3 10 | — = М0 3%” 3170| —  -— |TBWLA 10 
O-rings", "FEP encapsulated with 109 9%” 0.505 1RGD7 50 |1BURS 100 218 1%" 1.512 |18644 10 1В0Х5 100 342 3% 4.020 IRGPÓ 2 | —  — 
Silicone O-rings", ог "FEP encapsulated 117 % 0.568 |18008 25 |1В0Ң9 100 219 196” 1.574 |fRGJ5 10 |1BUX6 100 343 ЗУ 4.145" T 2 = — 
348 4%” 4.770" 1RGP8 2 — — 


with Viton? O-rings." 
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- Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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GRAINGER.COM 


CAD 


FASTENERS 


O-Rings 


Buna N and 
Viton O-Rings 


Standard O-rings can be used for sealing 
valves, faucets, engines, machines, and more. 


Round cross-section. Medium-hard. Meet SAE 


J200, ASTM D2000. 


Note: Additional O-ring durometers and materials 
available; on Grainger.com, search for "Buna N 90 
durometers O-rings", "Viton 90 durometer O-rings", 


"Silicone O-rings", or "EPDM O-rings." 
BUNA N - BLACK 


70 DUROMETER 

SHORE A 
Dash Inside Outside) Item Pkg. 
No. Dia. Dia. No. Qty. 


Width: 12" Fractional (0. 04 in Actual) 
001 Veo" — 0.109" | 1KER2 100 
Width: 4c" Fractional (0.06 in Actual) 
003 le 0.176" 1KERS 100 
Width: Ac" Fractional (0.07 in Actual) 
004 Ya" 0.210" | 1KER6 
005 %7 0241" | 1KER7 
006 V 0.254" | 1KER8 
007 %2"  0.285'| 1KER9 
008 Me 0.316 | 1KET1 
009 — 75 0.348 | ТКЕТ2 
010 VW — 0.379 | 1KET3 
011 %6 0.4417 | TKETA 
012 36 0.504" | 1КЕТ5 
013 76 0.566 | TKETG 
014 |” _ 0.629" | 1KET7 
015 %6 0.6917 | TKET8 
016 Ye" 0.754" | 1KET9 
017 We 0.816" 
018 у" 0.879" 
019 1316" — 0.941" 
020 Ж 1004" 
021 146" — 1.066" 
022 1" 1.129" 
023 1/6 1.191" 
024 147 1.254" 
025 19 1.316" 
026 14” 1379 
027 196" 1.441" 
028 199 1.504" 
029 1%" 1.629" 
030 199 1.754" 
031 1%” 1879 
032 1% 2.004" 
033 2 2.129" 
034  2W' 2254 
035 2W 2379 
036 2% 2504 
037 2W 2.029 
038 2% 2754 
039 2%” 2.879" 
040 24 3.004" 
041 3 3.129" 
042 3W 3,379 
043 3%" 30629 
044 3%” 3.879 
045 4 4.129" 
046 4W 4379 
047 4W 4.629" 
Width: 342" Fractional (0.103 
102 le 0.255" 
105 $5 0.349" 
106 He 0.380 
107 Ye" 0412" 
108 W — 0443 
109 $i 0.505" 
110 j& 0.568" 
111 йв — 0.630" 
112 ve" 0.603 


|oesososoosooooo 
eoooooooooooo 


ELLE HEEHETELEL EHE HE E EL EL EHE EE EL EL EHE HE EE LE LE LE HI 


3 in Actual) 


113 Je 0.755 
114 %' 0818 
115 1/6 0.880" 
116 y 0943 


117 Ww 1.005 
118 %' 1.068 
111 e 1.130" 
120 T 1193" 
121 1/6 1.255" 
122 TW 1318 
123 19 1.380" 
124 TW 1.443" 
125 191" 1.505 
126 1%" 1.568 
127 17e 1.630" 
128 1%” 1.693" 
129 196" 1755 
130 1% 1.818 
131 1/6 1.880" 
132 1% 1.943" 
133 1197в" 2.005" 
134 1% 2.068 
135 1%6 2.131" 
136 2 2493 
137 2/6 2.256" 
138  2W' 2318 


ИЛ ШШШ - 
LEE HEHEHETELE EHE EHE LELELEHEHE HE EL EL EHE ELE EL EL EHE HE ELE TELE I 


VITON - BLACK 
75 DUROMETER 
SHOREA 

Item Pkg. 

No. Qty. 
1ВҮА4 100 
1BYA7 100 
1BYA8 100 
1ВҮА9 100 
1ВҮВ1 * 100 
1ВҮВ2 * 100 
1BYB3 “ 100 
1ВҮВ4 * 100 
1ВҮВ5 “ 100 
1ВҮВ6 “ 100 
1BYB7 * 100 
1BYB8 100 
1BYB9 100 
TBYC1 100 
1BYC2 100 
1BYC3 50 
1BYC4 50 
1BYC5 50 
1BYC6 50 
1BYC7 50 
1BYC8 50 
1BYC9 50 
1BYD1 50 
1BYD2 50 
1BYD3 50 
1ВҮ04 50 
1BYD5 50 
1BYD6 25 
1BYD7 25 
1BYD8 25 
1BYD9 25 
1BYF1 25 
1BYF2 25 
1BYF3 10 
1BYF4 10 
1BYF5 10 
1BYF6 10 
1BYF7 10 
1BYF8 10 
1BYF9 10 
1BYG1 10 
1BYG2 10 
1BYG3 10 
1BYG4 10 
1BYG5 10 
1BYG6 10 
1BYH1 50 
1ВҮН4 50 
1ВҮН5 50 
1BYH6 50 
1BYH7 50 
1BYH8 50 
1ВҮН9 * 50 
1BYJl * 50 
1BYJ2 * 50 
1BYJ3 * 50 
1BYJM * 50 
1BYJ5 * 50 
1BYJ6ó * 50 
1BYJ7 50 
1BYJ8 50 
1BYJ9 50 
TBYK1 50 
1BYK2 50 
1BYK3 50 
1BYK4 25 
1BYK5 25 
1BYK6 25 
TBYK7 25 
1BYK8 25 
1BYK9 25 
1BYL1 25 
1BYL2 25 
1BYL3 10 
1BYL4 10 
1BYL5 10 
1BYL6 10 
1BYL7 10 
1BYL8 10 
1BYL9 10 
1BYN1 10 


* Also available in brown color; see page 2176. 


Round Cross- 
Section 


BUNA N - BLACK 


70 DUROMETER 
SHOREA 

Dash Inside Outside| Item Pkg. 

No. Dia. Dia. No. Qty. 
139 2%6 2381 — 
140 2W' 2443 — — 
141 296 2500| — = 
142 2%” 2.568 — — 
143 276 2631| — — 
144 2%" 2.693 — — 
145 296 2750| — = 
146 2%” 2.818" = = 
147 21/6 2881| — — 
148 2%” 2943 — — 
144 2176 30060| — = 
150 27%" 3.068 — — 
151 3 34971 — = 
152 3W' 3443 — — 
153 3W 3699 — = 
154 3%” 3943 = = 
155 T 41951 — — 
156 4W' 4,443 — — 
157 4v? 4,693" — — 
158 4%” 4943 — — 
159 5 5.193" — — 
160 5W' 5443 — — 
161 5% 5.693 шш — 
162 5%” 5.943 — — 
163 6 6.193" — — 
164 6W' 6443 — — 
171 8 8.193" — — 
172 8И” 8443 — — 
173 87" 8.693" — 

Width: 7" Fractional (0.139 in Actual) 
201 Ae" 0.449" — — 
202 y" os| — = 
203 Y 0.574 — — 
204 3"  0637| — = 
205 As" 0.699" — — 
206 y 0.762" — = 
207 A 0.824 — — 
208 5  0887| — — 
209 Tg — 0.949" — — 
210 %” 10127| — = 
211 Her — 1.074 — — 
212 Ж” 11371 — — 
213 Tg 1.199" — — 
214 T 12607 — — 
215 1/6 1.324 — — 
216 1%" 1387 — — 
217 1916" 1.449" — — 
218 TY" 1512 — = 
219 1916" 1.574 — — 
220 1%” 1.637 — — 
221 106 1.699" — — 
222 1/7 1762 — — 
223 197 1.887 — — 
224 1W' 2012 — — 
225 TA" 2137 — — 
226 2 2.262" = = 
227 2%" 2.387 — — 
228 2W 2512 — — 
220 2% 2.637" | — — 
230 2%" 2.762 — = 
231 2%' 2.887" | — = 
232 2%” 3012 — — 
293 24 3137| — — 
234 3 3.262" — — 
235 3%  3387| — = 
236 3W' 3.512" = = 
237 3% 3.637" — = 
238 3%" 3762 — — 
2390 3% 3977 — = 
240 3%” 4012 — — 
241 3 4137| — — 
242 4 4.262" — — 
243 46  4387| — — 
244 4W 4,512" — — 
245 498 4.637 | 1KLH3 25 
246 4/7 4762 | 1KLH4 25 
247 4%" 4887 | 1KLH5 25 
248 4%”  5.012'| 1KLH6 25 
249 47& 5.37 | 1KLH7 10 
250 5" 5.262" | 1KLH8 10 
251 5%" 5.387 | 1KLH9 10 
252 Бу"  5.512'| 1KLJ1 10 
253 5%” 5.637 | 1KLJ2 10 
254 55 5762 | 1KLJ3 10 
255 5%" 5.887 | 1KLJ4 10 


VITON - BLACK 
75 DUROMETER 
SHOREA 

Item Pkg. 

No. Qty. 
1BYN2 10 
1BYN3 10 
TBYN4 10 
1BYN5 10 
1BYN6 10 
1BYN7 10 
TBYN8 10 
1BYN9 10 
1BYP1 10 
1BYP2 10 
1BYP3 10 
1ВҮР4 10 
1ВҮР5 10 
1BYP6 2 
1BYP7 2 
1BYP8 2 
ТВҮР9 2 
1ВҮВ1 2 
1BYR2 2 
1BYR3 2 
1ВҮВ4 2 
1ВҮВ5 2 
1BYR6 2 
1BYR7 2 
1BYR8 2 
1BYR9 2 
1BYT7 2 
1BYT8 2 
1BYT9 2 
1BYU6 25 
1ВҮ07 25 
1ВҮ08 25 
1BYUS 25 
1BYV1 25 
1BYV2 25 
1BYV3 25 
TBYV4 25 
1BYV5 25 
TBYV6 * 25 
1BYV7 * 25 
TBYV8 * 25 
1BYV9 * 25 
TBYXi * 25 
1KAF2 25 
1KAF3 25 
TKAF4 25 
TKAF5 25 
1KAF6 25 
1KAF7 25 
1KAF8 25 
1KAF9 25 
1KAG1 25 
1KAG2 25 
1KAG3 10 
TKAG4 10 
1KAG5 10 
1KAGG 10 
TKAG7 10 
TKAG8 10 
TKAGS 10 
ТКАН 10 
TKAH2 10 
TKAH3 10 
TKAH4 10 
1КАН5 10 
TKAH6 10 
1KAH7 5 
TKAH8 5 
1KAH9 5 

{KAJI 5 

1KAJ2 5 

1KAJ3 5 

1KAJ4 5 

1KAJ5 5 

1KAJ6 5 

1KAJ7 5 

1KAJ8 5 

1KAJ9 5 
1KAK1 5 
1KAK2 5 
1KAK3 5 
1КАК4 2 
1КАК5 2 
1KAK6 2 


BUNA N - BLACK 


70 DUROMETER 
SHOREA 
Item Pkg. 
No. Qty. 
1KLJ5 10 
1KLJ6 10 
1KLJ7 10 
1KLJ8 10 
TKLJ9 10 
1КІКІ 10 
1KLK2 10 
TKLK3 10 
TKLK4 10 
1KLK5 5 
TKLK6 5 
1KLK7 5 
TKLK8 5 
1KLK9 5 
1KLL1 5 
1KLL2 5 
TKLL3 5 
TKLL4 5 
1KLL5 5 
1KLL6 5 
1KLL7 5 
1KLL8 5 
1KLL9 5 
1KLN1 5 
1KLN2 5 


Dash Inside Outside 
No. Dia. Dia. 

256 55 6.012" 
257 5% 6.137" 
258 6 6262" 
250 64 6.512" 
260 65 6.762" 
261 6%” 7.012" 
262 T 7.262" 
268  7W 7512 
204  7W 7.762" 
265 7% 8.012" 
266 8 8.262" 
267 8И 8.512" 
260 87" 8.762" 
260 85 9.012" 
270 97 9262" 
271 gy" 9.512" 
272  9W 9762" 
273 9% 10.012" 
274 107 10.262" 
275 10/7 10.762" 
276 117 11.262" 
277 TW 11762 
278 127 12262' 
279 137 13.262" 
280 147 14262 

Width: 346" Fractional (0.21 in Actual) 

309 в 0,832" 
310 W' 0.895 
311 As 0.957 
312 %” 1.020" 
313 1/6 1.082 
314 9%” 1145" 
315 116" 1207 
316 Ze" 1270 
27 Ae 1332 
318 T 1395 
319 1/6 1457 
320 Ти" 1520 
321 1316" 1.582" 
322 Ту" 1645 
323 19e 1707 
324 1%” 1770 
325 1/ 1.895" 
326 1% 2020" 
327  1W' 24145 
328 1% 2270 
329 2 2395 
330  2W' 2520 
331 24 2.645" 
332  2W' 2770 
333  2W' 2.895" 
334 2% 3.020" 
335 2%" 3.145" 
336 24% 3270 
337 3 3395 
338  3W' 3520 
339  3W' 3645 
340 3% 3.770" 
341 ЗУ” 3.895 
342  3W' 4020 
343 3% 4145" 
344 3 4270 
345 T 4395 
346  4W' 4520 
347 4W' 4645 
348 4%” 4770 
344  4W 4895" 
350 4% 5.020" 
351 4%” 5145" 
352 4% 5270 
353 5 5395 
354  5W' 5520 
355 Бу" 5.645" 
356 5% 5770 
357 57" 5.895" 
358 5% 6.020" 
359 5% 6.145" 
360 5%" 6270 
361 6€ 6.395" 
362 бу" 6.645" 
363 бу" 6.895" 
364 6%” 7.145" 
365 T T7395 
366 7 7.645" 
367 7% 7.895" 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


1KLN7 50 
1KLN8 50 
1KLN9 50 
TKLP1 50 
1KLP2 50 
TKLP3 50 
1KLP4 50 
TKLP5 50 
1KLP6 50 
1КІР7 50 
1KLP8 50 
TKLP9 50 
1KLR1 50 
TKLR2 50 
1KLR3 50 
TKLR4 50 
1KLR5 50 
TKLR6 50 
1KLR7 50 
1KLR8 50 
1KLR9 50 
1KLT1 50 
1KLT2 50 
1KLT3 50 
1KLT4 50 
1KLTS 50 
1KLT6 50 
1KLT7 50 
1KLT8 50 
1KLT9 50 
1KLU1 50 
1KLU2 25 
TKLU3 25 
1KLU4 25 
1KLUS 25 
1KLU6 25 
TKLU7 25 
1KLU8 25 
1KLUS 5 
1KLV1 5 
TKLV2 5 
1KLV3 5 
1KLV4 5 
1КІМ5 5 
1KLV6 5 
1KLV7 5 
1KLV8 5 
1KLV9 5 
1KLW1 5 
1KLW2 5 
1KLW3 5 
1KLW4 5 
1KLWS 5 
1KLW6 5 
1KLW7 5 
1KLW8 5 
1KLW9 5 
1KLX1 5 
1KLX2 5 


VITON - BLACK 
75 DUROMETER 
SHOREA 
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FASTENERS 
0-Rings 


Scan. Order. Done. = 


Details on page A1. 


[ [continued] 
Buna М and Viton O-Rings 


BUNA N - BLACK | VITON - BLACK 


Dash Inside Outside 
No. Dia. Dia. 
368 TW 8145 
369 " 8.395" 
370 87" 8.645" 
371 87" 8.895" 
372 8%” 9145 
373 i 9.395" 
374 97" 9645 
376 934" 10.145" 
377 10" 10.395" 
378 107%" 10.895" 
379 117 11.395" 
380 11. 11.895" 
381 12" 12.395" 
382 13" 13.395' 
383 147 14395 
384 15' 15.395' 
385 16 16375 
386 17 17375 
388 19 19.375" 
391 22 22375 
393 24 24.360" 
395 26' 26.360" 
Actual Outside 
Inside Dia. Dia. 
2mm 4.0mm 
2.2 mm 5.4mm 
3mm 6.0mm 
3mm 7.0mm 
3.8 mm 7.6mm 
4mm 6.0mm 
4mm 7.0mm 
4mm 8.0mm 
4.8mm 8.6mm 
5mm 7.0mm 
5mm 8.0mm 
5mm 9.0mm 
5.8 mm 9.6mm 
6 mm 10.0mm 
6 mm 9.0mm 
6.8 mm 10.6mm 
7 mm 10.0mm 
7mm 11.0mm 
Timm 10.3mm 
7.6 mm 12.4mm 
7.8mm 11.6mm 
8mm 12.0mm 
8.6 mm 13.4mm 
8.8 mm 12.6mm 
9 mm 13.0mm 
9 mm 14.0mm 
9mm 15.0mm 
9mm 12.0mm 
9.1 mm 12.3mm 
9.8 mm 13.6mm 
9.8 mm 14.6mm 
10 mm 16.0mm 
10 mm 12.0mm 
10 mm 13.0mm 
10 mm 14.0mm 
10 mm 15.0mm 
10.1 mm 13.3mm 


Brown Viton 


75 DUROMETER 


BUNA N - BLACK 


VITON - BLACK 
75 DUROMETER 


70 DUROMETER 
SHOREA 
Item Pkg. 
No. Qty. 
1KLX3 5 
1KLX4 5 
1KLX5 5 
1KLX6 5 
1KLX7 5 
1KLX8 5 
1KLX9 5 
1KLY3 5 
TKLY4 5 
1KLY5 5 
1KLY6 5 
1KLY7 5 
1KLY8 5 
TKLY9 5 
TKLZ2 5 
1KLZ3 5 
1KLZ5 2 
TKMLT 1 
1KML3 1 
BUNA N-70 
SHORE A 
Item Pkg. 
No. Qty. 
1ВН72 100 
1RJA8 100 
1RHZ7 100 
1RJC5 100 
1RJB7 100 
1RHZ3 100 
TRHZ8 100 
18ЈС6 100 
1RJB8 100 
1ВН74 100 
1ВН74 100 
18/67 100 
18/88 100 
1RJC8 100 
TRJAT 100 
1RJC1 100 
TRJA2 100 
1RJC9 100 
TRJB2 100 
TRJE8 100 
1RJC2 100 
1RJD1 100 
1RJC3 100 
18/02 100 
18/05 100 
1ВЈАЗ 100 
1RJB3 100 
18/44 100 
1RJF2 100 
1CTC8 100 
TRHZ5 100 
TRJA4 100 
1RJD3 100 


1RJG6 


O-Ring 


2176 GRAINGER. 


ETL! 


100 


SHORE A 


Item 
No. 
1KAZ5 
1KAZ6 
1KAZ7 
1KAZ8 
1KAZ9 
1KBA1 


1KBA4 
1KBAS 
1KBA6 


VITON-75 SHORE A 


Item 
No. 
1RHL9 
1RHP6 


Pkg. 
Qty. 


2 


= |==] |] IaM | mmm 


Pkg. 
Qty. 
25 
25 


70 DUROMETER 
SHOREA 
Dash Inside Outside) Item Pkg. 
No. Dia. Dia. No. Qty. 
Width: 74" Fractional 0. 275 in Actual) 
425 4/”  5.025' | 1KML4 5 
426 49& 5.150" | 1KML5 5 
427 4%" 5275 | 1KML6 5 
428 47%" 5.400" | TKML7 5 
429 5 5.525' | TKML8 5 
430 5%" 5.650 | 1KML9 5 
431 5W' 5.775" | 1KNL1 5 
432 5%” 5,900" | 1KNL2 5 
433 5%" 6.025" | 1KNL3 5 
434 5%"  6.150' | 1KNL4 5 
435 5%” 6.275 | 1KNL5 5 
436 5%" 6.4007 | 1KNL6 5 
437 6 6.525" | 1KNL7 5 
438 6/” 6.775" | TKNL8 2 
439 67" 7.025 | 1KNL9 2 
440 69” 7275 | TKPL1 2 
441 T 1.525' | 1KPL2 2 
442 TW 7.775" | TKPL3 2 
443 TW' 8.025 | 1KPL4 2 
444 ТУ” 8.275" | TKPL5 2 
445 8 8.525" | 1KPL6 2 
BUNA N-70 
SHOREA 
Actual Outside Item Pkg. 
Inside Dia. Dia. No. Qty. 
10.8mm . 15.6mm 1RJF3 100 
11mm 16.0mm 1RJG7 100 
11mm 17.0mm 1RJJ2 100 
11 тт 15.8mm 18ЈЕ4 100 
11.8 тт 16.6mm TRJF5 100 
12 mm 14.0mm 1RHZ6 100 
12mm . 150mm TRJA5 — 100 
12 mm 16.0mm 1RJD4 100 
{2mm 17.0mm 18/08 100 
12.3 mm 7. imm 1CTC9 100 
128mm 17.6mm 1RJF6 100 
13 mm 16.0mm 1RJA6 100 
13mm 17.0mm 18.05 100 
13 mm 18.0mm 1RJG9 100 
131 тт 16.3mm -- -- 
13.8mm 18.6mm 1RJF7 100 
14mm 18.0тт 18/06. 100 
14 mm 19.0mm 1RJH1 100 
148mm  19.6mm TRJF8 — 100 
15 mm 19.0mm 1RJD7 100 
15mm 20.0mm 1RJH2 100 
15.8mm 20.6тт 1RJF9 100 
16 mm 19.0mm 1RJA7 100 
16 mm 20.0mm 1RJD8 100 
16 mm 21.0mm 1RJH3 100 
17 mm 22.0mm 1RJH4 100 
17.8mm 226тт 1RJG1 100 
18 mm 23.0mm 1RJH5 100 
18 mm 24.0mm 1RJJS 100 
19 mm 23.0mm 1RJD9 100 
19 mm 25.0mm 1RJJ4 100 
19 mm 24.0mm 1RJH6 100 
19.8mm 24.6mm 1RJG2 50 
20mm 24.0тт TRJE1 100 
20 mm 25.0mm 1RJH7 100 
20mm 26.0mm 1RJJ5 50 
20.8mm 25.6mm 1RJG3 50 


Round Cross- 


Section 


SHOREA 


Item 
No. 


ШЕК) 
1WLL4 
1WLLS 


1WLL7 
1WLL8 
ШІК) 
1WLN1 
1WLN2 


Pkg. 
Qty. 


кәгә 


MINING | [nmn] | | | | [nomero | һә 


VITON-75 SHORE А 


Item 
No. 


1RHV3 
1RHW9 


1ВНМ4 
TRHP3 
1RHT3 
TRHV4 


1RHP4 
TRHT4 
1RHVS 
TRHR3 


1RHTS 
1RHV6 


1RHT6 
1RHV7 


1RHP5 
1RHT7 
1RHV8 
1RHV9 


1RHW1 
1RHX1 
1RHT8 
1RHX2 


1RHTS 
1RHW3 
1RHX3 


Pkg. 
Qty. 


Brown Viton 0-Rings 


= Round cross-section 


= Durometer: 75 Shore A 
Brown color allows easy identifica- 


tion. Meet ASTM D2000 and SAE J200 


standards. 
Inside Outside — Item 
Dash No. Dia. Dia. No. 

Width: 46" Fractional w m in Actual) 
006 V 1CRZ7 
007 yx 0. 2d TCRZ8 
008 Эв" 0.316" — 1CRZ9 
009 Fo" 0.348' 1CTB1 
010 VA 0.379" 1CTB2 
011 ys 0.4417 — TCTB3 
012 E 0.504" 1CTB4 


BUNA N - BLACK | VITON - BLACK 
70 DUROMETER | 75 DUROMETER 


SHORE А SHORE A 
Dash Inside Outside) Item Pkg. Шет Pkg. 
No. Dia. Dia. No. Qty. | No. Qty. 
446 85  9.025'| 1KPL7 2 | 1WLR9 2 
447 9" 9.525" | 1KPL8 2 1WLT2 2 
448 9%" 10.025" 1KPL9 2 | 1WLT4 1 
449 10" 10.525'| 1KRL1 2 | 1WLT6 1 
450 1077 11.025" 1KRL2 2 1WLT8 1 
451 1f" 11525| — — | 1WLU1 1 
452 110" 12.025'| 1KRL4 2 |1WLUS 1 
453 12" 12.525'| 1KRL5 2 | 1WLUS 1 
454 1215" 13.025" 1KRL6 2 | 1WLU7 1 
455 13" 13.525'| 1KRL7 2 — — 
456 13/7 14.025'| 1KRL8 2 |1WLV2 1 
457 14" 14.525'| 1KRL9 2 |1WLV4 1 
458 141" 15.025'| TKTL1 2 | 1WLV6 1 
459 15' 15.525'| 1KTL2 2 | 1WLV8 1 
461 16 16.505 TKTL4 2 |1WLW3 1 
462 167" 17.005'| 1KTL5 2 — — 
463 17 17.505 1KTL6 2 = = 
464 1Т7/” 18.005" 1KTL7 2 — — 
467 197 19.505" TKUA1 2 |1WLX6 1 
468 1977 20.025" — | 1WLX8 1 
411 22 22.505"| — — | TWLYS5 1 
473 24 24490! — — | TWLY9 1 
474 25 25490| — — | 1WLZ2 1 
475 26" 26490| — — | 1WLZ4 1 
BUNA N-70 
SHORE A VITON-75 SHORE A 
Actual Outside Item Pkg Item Pkg. 
Inside Dia. — Dia. No. Qty. No. Qty. 
21.8mm 26.6mm 1RJG4 50 — — 
22 тт 26.0mm 1RJE2 100 1RHU1 20 
22 mm 27.0mm 1RJH8 50 1RHW4 10 
22 mm 28.0mm 1RJJ6 50 — — 
221mm 29.1mm 1RJL7 25 — — 
23 mm 27.0mm 1RJES 50 — — 
23.5 mm  31.5mm 1RJP1 25 — = 
23./mm 30.7mm 1RJL8 25 — — 
24mm 28.0mm 1RJE4 50 TRHU3 20 
24mm 30.0mm 1RJJ7 50 1RHX5 10 
25mm 31.0mm 1RJJ8 50 1RHX6 10 
25./mm . 32./mm 1RJN2 25 — — 
27mm 32.0mm 1RJH9 50 | 1RHW5 10 
27mm 33.0mm 1RJJ9 50 1RHX7 10 
27.7 тт 347mm 1RJN3 25 — — 
28 mm 34.0mm 1RJK1 50 1RHX8 10 
28.7 тт 35.7mm TRING 25 — 
29.2 mm — 36.2mm 1RJN5 25 — — 
29.7mm 36.7mm TRJN6 25 — 
30 mm 36.0mm 1RJK2 50 1RHX9 10 
30./,mm . 37./mm 1RJN7 25 — — 
31.2mm . 38.2mm 1RJN8 25 — — 
32 mm 37.0mm 1RJJ1 50 1RHW6 10 
32 mm 38.0mm 1RJK3 50 1RHY1 10 
33 mm 39.0mm 1RJK4 25 1RHY2 10 
35 mm 41.0mm 1RJK5 25 1ВНҮЗ 10 
36 mm 42.0mm 1RJK6 25 1ВНҮ4 10 
38 mm 44.0mm 1RJK7 25 1ВНҮ5 10 
38 mm 46.0mm 1RJP2 25 — — 
40 mm 46.0mm 1RJK8 25 1RHY6 10 
41 mm 49.0mm 1RJP3 25 — — 
44 mm 52.0mm 1RJP4 25 — — 
45 mm 51.0mm 1RJK9 25 1RHY7 10 
50 mm 56.0mm TRJL1 25 TRHY8 10 
56 mm 62.0mm 1RJL2 25 1RHY9 8 
59 тт 650mm ШІЛІК) 25 1RHZ1 8 
Inside Outside Nom Pkg. 
Dash No. Dia. Qty. 
Width: 342" Fractional (ы 103 in Actual) 
110 Ув" 1CTB5 25 
m Te 0. eS 1CTB6 50 
112 VAI 0.603' 1CTB7 50 
Pkg 113 He" 0.755" 1CTB8 50 
Qty. 114 Ув" 0.818" 1CTB9 50 
115 Tie" 0.8807 ТСТСТ 50 
25 116 yr 0.943  1CTC2 50 
100 Width: 7" Fractional (0.139 in Actual 
100 210 y 1.012" 1CTC 25 
100 211 Tae" 1074 16104 25 
100 212 78 1.137 16105 25 
100 213 He" 1.199"  1CTC6 25 
100 214 1" 1.262"  1CTC7 25 
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Key Stock Information 

KEY STOCK KEYS Machine 
Step (Offset) A key is a small metal block or wedge inserted between Elongated keys feature rounded ends, square ends, or 


a shaft and the hub of a pulley, gear, sprocket, or other ^ tapered gib heads. 
rotating power device. The key provides driving torque Woodruff 

and prevents movement. One part of the key fits into a 
precut slot in the shaft called a key seat. The remainder 
Slides into a groove in the hub called a keyway. 


Key Stock Assortments rry/Bee Leitzke 


Packaged in a sturdy standable chipboard container. 


Precision milled with steps notched in at 
regular intervals for repairing sprockets, 
gears, and pulleys. Flat, semicircular keys that rock into place and adjust to 


an angular spine without coming unseated. 


No. of Item 
Pieces Material Includes No. 
Approved Vendor 
ey Stock Assortment KEYSTOCK 
ASSORTMENT 


In, 


5WB10 
31 at 
Steal Plain (3) i | 5WA98 
uo LT 
; ІП engt! S ас X ІП X In, 
Steel Zinc 5/16x3/ in, 3/8X7/16 in, 7/16x1/2 in, Standable Chipboard Container 5WA96 


tainless in Lengths In, In, In, In, 5WA94 


25 Steel Plain 7mmx7mm, 7mmx8mm, 8mmxt0mm, 8mmx12mm, 10mmx10mm, 12mmx12mm, (1) Each: 5WE27 
ionem. 11mmx18mm, 12mmx20mm, Plastic Compartmented Box with Lid Chart 


x3/4 in, x1 in, x1 іп, 1/4x1/4x Жіп, x1 VA in, x1 2 in, 
58 Steel Zinc 5/1 Vi in, x1 1^ in, 3/8x3/8x1 Жіп, x1 іп, (3) Each: 1/8x1/8x3/4 in, x1 SWE25 
in, (2) Each: 1/2x1/2x1 7% in, Plastic Compartmented Box with Lid Chart 
ep Key Stock Assortmen WA92 
7 Steel Zinc 12 in Lengths (1) Each: 3/16x1/8 in, 3/16x1/4 іп, 1/4x5/16 in, 1/4x3/8 in, 5WA92 5 
3/8x5/16 in, 3/8х1/2 in, 1/2х5/8 in, Standable Chipboard Container 
“Ttw Bee Leitzke 
Machine Key Kit 
; 1 Y^ in Lengths (20) Each: % in Square, (12) Each: “в in Square, 3/16x1/4 in Rectangular, (10) Each: 
10 1018 Steel Plain "А in Square, (8) Each: 34s in Square, % in Square, Plastic Compartmented Box with Lid Chart 5A201 
асһіпегу and Woodruff Key Asst. 
Woodruff Keys (45) Each: #3 (1/8x1/2 in), #5 (1/8х5/8 in), (30) Each: #9 (3/16x3/4 in), 
22) Each: #6 (5/32x5/8 in), #7 нн їп), (20) Each: # 15 (1/4x1 in), (15) Each: #10 
401 Low Carbon 5/32x7/8 in), ҒА (1/4x7/8 in), (12) Each: #13 (3/16x1 in), (9) Each: 4C (5/16x1 Уб in), #21 5A202 


Steel Plain 1/4x1 74 іп), (4) Each: 4G (3/8x1 % in) Machinery Keys 1 72 іп Lengths (50) Each: іп 
i ach: 3/16x1/4 in Rectangular, (18) Each: Y^ in Square, 


quare, (30) E 


1/8х1/2 in), (12) Each: #5 (1/8x5/8 in), in), ( 


9 
3) „Each: a5. 1/4x1 in eomp artmented Plastic Box with Lid Chart 5A200 


Steel Plai 
ach: , 
Low Carbon #2 (3/32x1/2 in), 8 (твк? іп), Ж (1/8х3/4 in) P (3/16x3/4 in), (10) Each: 011 
250 Steel Plain (1/16x3/8 in), #213 (1/8x3/8 in), #1 (1/16x1/2 in), #4 (3/32x5/8 in), #8 (5/32x5/8 in), 4F416 
5) Each: #10 (5/32x7/8 in), #11 (3/16x7/8 in), #12 (7/32x7/8 in), #61 (3/16x5/8 in), 


91 (1/4x3/4 in), £A (1/4х7/8 in), Plastic Compartmented Box with Lid Chart 


Machine Keys 
Made of carbon steel. For use on 
power transmission shafts to hold Item Pkg. 
pulleys and gears tightly on the shaft. Square Length No. Qty. 
Oversized needs to be machined for ncersize Am 
proper fit. Ys in ih NE: —1- 
Л 
lem Рк. атт SWU83 25 
Square Length No. aly. 10 mm 5WU85 25 Woodruff Keys 
versize во in 12 mm SWU87 205 . А 
І Bin 5WE93 10 . 14mm 5WU89 25 a Tensile strength: 72,000 psi 
эп An И Шу _____i6mm ОШ #_ | Length tolerance: «0.000 to -0.010 
in ? In n * ы 
а 10— a aa EH io Made of medium carbon steel. Remountable machinery keys can withstand 
Пп 5WUi3 10 эш йіп SWEAS  10- great strain; designed to be installed deep into shafts and firmly embedded. 
Ys in Tin 5WU15 10 Twin 5WE45 10 
Ту іп 5WU17 10 1% in 5WE47 10 Item Pkg. Item Pkg. 
13 in 5WU19 10 2 in 5WE49 10 Key Size SAE No. No. o Key Size SAE No. No. oy. 
2in 5WU21 0 2 іп 5WE5 0 16 X V2 In. 32 X 1/4 In. 
ЕЛ In 5WU23 0 4mm 5WU93 25 Yo X % In 2 ТАМ ЕЗ 00 A X ЕЛ ІП 9 1AMJS 50 
in 5WU25 0 6mm 5WU95 25 Ур x % in 4 TAME4 00 хіп А 1AMJ4 50 
iin 5WU27 10 1364 in 18 mm 5WU97 25 Vx Vin 3 TAME5 100 V xiin 141 ТАМЈ5 25 
| % in 5WU29 0 20 mm 5WU99 25 %x% in 5 TAMEG 00 %x in 5 AMJ6 25 
vain A in 5WU31 0 25 mm ЕА] 25 ЖЕЛ ІП 7 ТАМЕ7 00 Их іп 8 {AMJ7 25 
2in 5WU33 0 20 mm 5WY13 25 ЖЕЛІП 6 TAMES 00 жалп 2 AMJ8 25 
2 5 in 5WU37 10 ЕШ 30 mm BWY17 25 Ур x Th in 10 TAMGT 50 A х1 5 in 24 1AMUT 10 
% in 5WU41 0 Р 34 in 5WE53 0 Ys x35 in 9 1АМ03 00 Tex VA C 1AMUS 25 
А Тӯ in 5WU43 10 Y in Tin 5WE55 10 Vex 7 in 11 TAMG4 50 Je x ТУЗ in D TAMU4 — 10 
жп 2in 5WU45 0 : % in 5WE57 0 Vis X rh 3 AMG5 25 Is Xx А ІП 25 AMUG 0 
mm mE mumimmx mM mm Em mA 
4 2 16 4 8 
ІП 5WU51 0 A In 5WE87 0 VA Xx % In 2 АМС8 50 38 Xx A In G ТАМУ 0 
іп 195 in 5WU53 10 Y in 2 in 5WE89 10 Fox 1 in 14 TAMG9 25 Hx Vin E ТАМО8 10 
іп 5WU55 10 2 іп 5WE91 — 10 Jio x 1¥% in 17 ТАМЈТ 25 ЭхіЙі  F 1АМИ9 10 
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Key Stock 


Item Item Item Item Item Item 

Size L No. Size L No. Size L No. Size L No. Size L No. Size L No. 
Undersized wx% 12іп  5UB99 wxw 30i її 10х10тп 12in 5ША58 hex the -12іп 50Ү45 10х10" 12іп  5VE99 
18-8 Stainless Steel, wx% 12і БИЕ11 72in —4ETJ6 10х12тт 12in  5UAG60 36in  5VV76 10х13" 12in 5VU12 
Plain Finish Ax% 12іп  5UE13 Aexis 12іп  5VU62 1l0xi6mm 12іп 5ША62 vey yy lain  SUY48 1х2" 12іп 51015 
12in 50Е57 AxA — 12in _50Е15 Aex% 12 іп  5VU65 11 х18тт 12 іп 50А64 36 іп 5//78 198 х 198" 12іп  5VU18 
мхи  36in 5WY23 А4 Stainless Steel, Ув х Vo" 12іп 50068 12 х 12тт 12 іп 50А66 ех 9"  12in 50Ү51 194 х 194" 12іп 51021 
72in — 4ETL7 Plain Finish Aex% 12іп 50071 12x20mm 12in 5ША68 12in  5UY54 4x4mm  12in  5VY62 


Ух A" 

12in 5ШЕ59 3x 3mm 1m  95UB72 YexYw  36in  4ETJ7 14x14mm 12in  5UA70 %х% 36in 5М//81 5x5mm  12in  5VY64 

exs"  36in  5TU46 4x4 1m  5UB38 Y6x3; X 12in  5VU74 14x22mm 12in 50А72 Тив х Vie Збіп 5//83 6x6mm  12in  5VY68 
72іп  4ETL8 хатт “42 in 5UA96 Vx Ae. 12in 5№077 14x25mm 12іп  5UA74 34x M' 12in  5UY60 6x10ümm  12in  5VY70 

12in  5UE61 5x5 im  5UB76 Wx —12in 5VU80 16х16тт 12in 5ША76 nai 36in 5VV85 бх14тт  12in 5/Ү74 

Vax Ya" 36 in 5Т049 x»mm ЕР in 5UA98 КЕЙІ 12in  5VU84 18x18mm 12in 5ША80 TAX 12in  5UY66 71ximm  12in  5VY76 
72in 4ЕТІ9 6x6 im  5UB42 хе 30in — 4ETJ9 18x32mm_ 12in  5UA82 з 36in 5//90 7x8mm  12in 5/Ү78 

12in 5ШЕ63 xomm ^15; 5UB10 one 72in — 4ETK1 20x20mm 12in  5UA84 1x1" 12in 50Ү69 7x18mm  12in  5VY82 

Jex — 36in STUS2 7x8mm іт  5UB46 Acx%e 12іп 50086 22x22mm 12in  5UA88 36in 5VV92 8x8mm  12in  5VY84 


72in 4ETN1 7x7 1m  5UB80 Asx"  12in 5VU89 25х25тт 12in 5UA92 ТИх1И 36in 5094 8х10тт 12in 5/Ү86 
{2in  5UE65 xfmm Zin 50842 ехе  36in  4ETK2  25x28mm 12in  5UA94 Low Carbon Steel, Zinc Finish 8х12тт  12in  5VY88 
36x34' Збіп 5TU55 — 7x8mm 12іп  5UB14 Wx"  12in 5VU93 | Oversized вх" 12in 5UY78 9х14тт 12іп  5VY92 
72in X4ETN2 8x8mm  12in  5UB16 VES 12in  5VU96 18-8 Stainless Steel, wx" 12іп  5UY81 10 х ї0тт 12in  5VY96 
тие —12in 5UEG7 8х 10mm 12 іп 5В18 wxw 36in ДЕТКА Plain Finish Ах”  i2in 5Ш/84 10х12тт 12in  5VY98 
6x46 “біп 57058 8х12тт 12іп  5UB20 72in 4ETK5 Yex Vw 12іп  BUE33 Sex»  12in 5UY99 10х16тт 12in ЭМА10 
12in 5UE69 9х14пт 12п 50822; ұу; 1211 5VUS9 Yox в"  12in 5ШЕЗ5 VexYw 12in 5VA12 11х18тт 12in 5WAI2 
Yexv%"  36in 5TU61 10x10mm 12in  5UB24 36in  4ETK6 Vax Vs" 12in 5UE37 Sex  12in 5VAI5 12х12тт 12in ЭМА14 
72in 4ETNA 12х12тт 12іп  5UB26 sxsy —12in 511 Vx? 12in 5ШЕЗ9 ХИ”  12in 5VA39 12х20тт 12in 5WAÍ6 
Zex% —12in 5UE71 14x14mm_12in  5UB28 36in 4ETK8 36x39 — 12in 5ШЕЛІ Axv 12іп 5VM2 14х14тт 12іп 5МА18 
yxy 2ш  5UE73 — 16x16mm 12іп  5UB30 axy 120 51014 ex “ie  12in  5UE43 yax%  12in  5VA45 14х22тт 12іп 5МА20 
ex% - 36in 5TU64 18х18тт 12іп  5UB32 36in  4ETL1 Wx% 12іп 5UE45 AxW 12in 5VAb1  16x16mm 12in 5WA24 
yxy —12in 5UE75 20х20тт 12іп 50834 12іп 510/17 ех е 12іп  5UEA7 Viex ig 12іп  5VA66 16х28тт 12іп 5WA26 
ХА  36in 5TU67 Low Carbon Steel, хт" — 36in  4ETL3 %х®%' 12іп 5ШЕ49 Jex% — 12in 5VA69 18х18тт 12їп 5WA28 
axis —l2in 5ШЕ 7 Plain Finish 72in 4ETL4 SAx3W 12іп 5ШЕ5І PxA 12in 5VA87  18x32mm 12їп 5МАЗ0 
5X5 - 36in 5TU70 wx%  36in  5TU76 txq 12 ӘМ/21 Axis" 12in 5ШЕ53 Эх 12іп 5VA93 20х20тт 12іп 5МАЗ2 
тке 120 BUE70 yg. 361п 51079 36in 4ЕТІ5 Txt" 12іп 50Е55 Эх” 12in 5VA99  22x22mm 12іп  5WA36 
Е 36in  5TU73 Vis xs’ —ro in  AETGG 16 х1" 12in 5VV24 4x4mm  12in  5VY28 WV" 12іп  5VB12 25x25mm 12in SWA4O 
TAxiW' 12in 50Е81 v.v. 36i 5082 10х1И' 12in 5М//27 5x5mm  1i2in 5\30 Йөх 8  12in  5VB18 Bilateral Tolerance 
1%x1%" 12in 5ШЕӨЗ ЖИ о] 4ETG7 x17  12in 5М/33 6x6mm 12іп 5VY32 Tx)  12in 5VB21 18-8 Stainless Steel, 
1%х1% 12in BUEB . ... 36іп 57085 1x15 121  5VV36 7x/mm  12in  5VY34 ex" 12п 5VB28 Ріаіп Finish 
2x2  {2in 5ШЕ87 nex% —72in 4ETG8 2x2"  {2in 5VV38 7x8mm  12in  5VY36 Tex  12in БҮВ30 Vx  12in 5ШЕ89 
5x5mm im БИВ40 жәе Gin sTU88 Medium Carbon Steel, 8x8mm  12in  5VY38 ху” 12іп  5VB34 VxW'  12in  5UE93 
316 Stainless Steel, ex% - 72in 4ETG9 PlainFinish 8x10mm  12in  5VY40 ’x%e  12in 5VB37 Wx% 12in 5ШЕ95 
Plain Finish ex -3біп  STUS 4x4mm іт  5TY34 8xi2mm  12in 5/Ү42 Vax" 12in БҮВ40 хи 12in  SUE99 
Ye xe 12i  SUEIT 5X6 -T72in 4ETHi _5x5mm іт 57/27 9х14тт 12їп  5VY44 x" 12in  5VB46 %х%' 12in 50011 
10х70 —36in  5VV40 wxw 36i 51094  5x8mm fm 51/44 10х10тт 12in 5//46 ХО”  12in 5VB49 ХІ 12in 50013 
Wxw 1210 BUET9 X? -—T2in A4ETH2 _6x6mm 1  5IY43  12x12mm 12in  5VY48 x1 12in Б/В53 Ayxi 12in  5UU15 
ane 36in 5VW42 Vix? Збіл 51097 7x7mm 1m  5TY55 14х14тп 12їп 5/Ү50 ех 916 —12in 50855 Aluminum, Plain Finish 
exe —12in BUE? xy Әбіл STYI0 — 7x8mm im 57/98 16х16тп 12in  5VYS2 Asx% 12іп  5VB58 AxW  12in BUUH 
16x716 -36in 5VV44 ex% T72in 4ETH|  8x8mm im  5IY64 18x18mm 12in 5/Ү54 Фехй” 12іп  5VB61 mx% 12in 5047 
жәе —12in  SUE23 axy  36in БҮЗ —8xi0mm im 57/66 20х20тп 121! 5/Ү56 ЭХ” — 12in  5VB71 Brass, Plain Finish 
5X5 “біп 5VV46 ‘XA  72in 4ETH5 8xi2?mm im 57/66 22x22mm 12in  5VY58 х" 12in  5VB76 Эх в"  12in 50019 
wxw 12іп  SUE25 Их”  36in 51Yi6 9x14mm 1m  51Y72  24x24mm 12іл  5VY60 Ях% — 12in  BVB80 xvi" 12in 5UUZ1 
EK 36in  5VV48 4x1  3біп 57/44. 10х10тт im  5TY76 іу Steel, Plain Finish ХІ 12іп 5VB83 SixYw  12in  5UU23 
yxy —12in BUE27 х Тіп 4ETH7 10x12mm im 5ТҮ/8 Vx? — 12in SUUST "Asx Ve  12in Б\В88 Эх” 12іп  5UU25 
89% —36in 5W50 уш, 36in 51/22 10х16тт m  5TY80 Vaxy 12in 5UU53 sx% 12in  5VB94 exe" 12 in 5ШІ27 
их —12in  SUE29 ‘XT —72in 4ETH8 — 11x18mm im 5TY82 УвхУв' 12іп  5UU56 Ух” 12in  5VE10 xv" 12in  5UU29 
SX  —36in 58/52 qyq 36in 51/25 12x12mm m  5TY84 %х%' 12іп 50059 Xx 12іп  5VEi3 %х%' — 12in  5UU31 
ixi  12in  BUES xi% -72in 4ETH9  12x20mm 1m 5ТУ86 ХИ 12іп  5UU62 yaxi" —2in  5VET8 ixi 12іп 5UU35 
2x2mm  12in 5VV96 —18x32mm іт 50А10  14xí4dmm im 5TY88 Low Carhon Steel, yaxi" —12in 5УЕ19 lAx1W' 12in 50037 
3x3mm  12in 50098 20х20тт im  5UAI2  14x22mm іт  5IY90 PlainFinish Йх1/” —12in 5VE25 High Carbon Steel, 
4x4mm  12in 5VY10 Low Carbon Steel, Zinc Finish  14x25mm іт 51/92 Voxyy l2  5UYT8 16x176"  12in 5МЕЗ1 Plain Finish 
5x5mm  12in  5VY12 ХИ 12in 5VU27  16x28mm іт 5TY96 X"? - 36in 5VV58 Axe 12і! Б\ЕЗ4 Vex% 12in  5UUGS 
6x6mm  12in 5УҮ14 YexYw'  12in 5VU30 Medium Carbon Xxw 12 5UYAM йх1й' 12in VEM Yox о 12іп 50068 
7x/mm  12in  5VY16 xv" i2in 5VU33 Steel, Zinc Finish 3X5 -36in 5VV60 1х1 12in  5VE49 ex ve" i2in  5UU7 


8x8mm  12in  5VY18 YexW — 36in ДЕТЛ 4x4mm  12in  5UA25 ех Yer 1211 BUY27 ixiW'  12in  5VES3 VexYw  12in 5UU74 
iüxiümm 12in  5VY20 Fexr  12in  5VU36 5xbmm  12in  5UA27 16716 —36in 5VV64 1Х1Ж 120  5VES7 Vax" 12in 5Ш/77 
12х12тт 12іп  5VY21 Mex 12іп 5VU39 5хётт  12in  5UA29 Vixve 12 BUY33 ixi  12in 5УЕбІ Mexr 12іп  5UU80 
14х14тт 12in 5VY23 УвхУуе 12іп 5VU42 6x6mm  12in 5UA31 ^X^  —36in Б\\бё 1x2 _ 12in 5/Еб5 Yex9& — 12in  BUU83 
i6xi6mm 12іп  5VY25 Asx%  12in 5VU45 X 7x/mm  12in  5UA39 Фех%”  12in 5UY36 1/6х1/6 12in 5/Еб9 sxs 12іп  5UU86 
416 Stainless Steel, Viex9ie  36in  4ETJ3 7x8mm  12in 5ША41 12іп  5UY39 Туе х ТИ" 12in 5/Е72 Уху" 121п 50090 


5 Ag" " x L 
Plain Finish VAxW  1i2in 5VU48 X 8x8mm  i2in 5ША47 VexYw' —36 in 50072 Тех ТИ" 12in  5VETS %х%' 12in  5UU93 
Vix Tie 12in 50893 Тах 96" 121п 5VU51 8х10тт 12іп 5UA49 yxy 12! 5042 14x17 12i  SVEBI Six — 12in 50006 
Vax Vs" 12in 5UB95 Vx 12іП 5VU53 8х12тт 12їп 5ША51 36in  5WV74 Тих" 12in  5VE90 Axi 12in 50099 
Yex%e 12іп  5UB97 Их“ 12іп 50059 9х14тт 12іп  5UADA 176x176" 12in 5/ЕӨЗ ixi'  12in 5UY12 
Zinc-plated 1018 grade carbon steel key stock works on couplings, Use Type 2 when mating mismatched 
sheaves, sprockets, and pulleys. keyways, gears, and shafts. 
Use Type 1 for repair and salvage of damaged keys in shafts. 
Dimensions Item Dimensions Item 
A B с D No. A B с D No. 
Type 1 - 12 in Length Yin Ac in Yin 5WAG6 
Ў in 42 ІП Win Vie in 5WA44 Ya in Yin 36 in Win 5WAG8 
Жіп Эвіп Vis in Te in 5WAA6 Ye in %1п Эв in 5WA70 
Е Ўв in 3s in 352 in 5WA48 Asin s in іп 5WAT2 
Yo in YA in Ae in Әр in 5WA5O 36 in Jie in Yin Ae in 5WA74 
ЕСІП! Ye in 36 in As in 5WA52 ie in Yin Vain 5WA76 
Hin Bin Vain 5WA54 Vain Ўв іп Yis in 5WA78 
% in Ain Jin Asin 5WA56 win Vain %1п Ўв in 5WA80 
% in Hin Ув їп 5WA58 YA in Hin Yie in 5WA82 
Tin Ye in in Asin 5WAGO Vain Ths in Vain 5WA84 
Type 2 - 12 in Length Yin Ув in 1s in TA in 5WAB86 
Vie in ^o in Vain зіп 5WA62 %in %in 7 in Ts in 5WA88 
3 in Vain Yin 5WAG4 Hin Tin Ye in 5WA90 
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RAW MATERIALS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Shim Stock 


Shim Information 


= Equipment leveling during installation 
= Tool and die setup and alignment 


SHIM TYPES 
Shim Stock [ ] 
Easy to form and Slotted 

fabricate, shim Rolls Shim 

or Sheets can be 
cut, stamped, bored, 
milled, sheared, and 
drilled into almost 
any shape required to 
make custom shims. 


Shims are precisely gauged in multiple thicknesses to 
provide accurate spacing for a variety of uses: 


= Machine assembly, repair, and maintenance 
= Mounting, leveling, and aligning motors and pumps 


Slotted Shims 


Help solve alignment and 
leveling problems, and 
eliminate misalignment 
of expensive machines. 
End tabs help prevent 
workers from placing 
hands under machinery. 


Thickness Gauges 
Narrow shims that 
are used whenever 
it is required to set 
close spacing or to 
check extremely 
tight tolerances. 


L. 


Slotted 
Shim 
with Tab 


. PRECISION 
Shim Stock—Sheets QD BRAND. 
Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). 
Shim Shim Shim Thickness Item Pkg. 
Thickness Width Length Tolerance Color No. Qty. 
1095 Blue Tempore’ Spring Steel 
0.008 in +/-0.00075in —  3L719 2 
0.01 in ein $n +/-0.001 in -  3L721 2 
0012im біп 25in +-000їп —  3L728 2 
0.015in біп 25in +/-0.0015in — 31725 2 
MAUDLIN 0.02in біп 25in +/-0.002in —  3L727 2 
е ЕРӘН 0.025in біп 25in +/-0.002in —  3L728 2 
кинде. 02220 6ш 25 in 0002 in — 30781 2 
= оу Brass 
Shim Stock—Rolls 0.001 in біл 18in +/-0.0001in — 5ЕУ99 10 
mcd: | 0.0015іп біп 18in +/-0.00015 in — 5FA10 10 
Note: Additional sizes are available; 0.002in біп 18in +/-0.0002in — 5FA11 10 
call 1-800-GRAINGER (472-4643). 0.003in біп 18іп +/-0.0003in — 5ҒА12 10 
я 2 : К . 0.004in біп 18іп +/-0.0003 іп  — 5FA13 10 Shim Shim Shim Thickness Item Pkg. 
Shim Shim Shim Нет Shim Shim Shim Мет 0.005in біп 18in +/-0.0004in — 5ҒА14 10 Thickness Width Length Tolerance Color No. Oty. 
Thickness Width Length Мо. Thickness Width Length Мо. 0.006іп біп 18in +/-0.0004in —  5FA15 10 Plastic 
Wosdlin]Fredücte 0.015in біл 100in 31465 0011п біп 18in s/0.0008in -- 5ҒА18 10 0.0005іп 5in 20in +/-0.000025 in Silver 56Е80 5 
302 Stainless Steel 0.015 in 12in 120in SEUS2 0.012in біп 18in 4/-0.0008in —  5FA20 10  Q.001in 5in 20in +/-0.00005 in Amber 5GE81 5 
пп біп 100in 228 0021 біп 100! 31472 0.012in біп 25in +/-0.0008in — SEY77 2 0001іп 10іп 20in «0.00005 іп Amber 56Е98 5 
0002in біп 100i 24777 000іп біп 180in 5EY20 0.01510 біп 18in «-0.0010in — 5FA21 10 0.0015 in 10in 20in +/-0.000075 in Purple 56Е65 1 
0.003in біп 100іп 2NZZ8 002 12in T20in SEUSS 0015іп біп 25in +/-0.0010in —  5EY78 2 00015іп 10іп 20іп -/-0,000075 in Purple 56Е90 5 
0.004in біп 100in 2М724 0025п бі 100in 31476 0.02in біп 18in +/-0.0013in -- 5ҒА22 10  0.002in біп 20in +/-0.0001in Red 56Е83 5 
9.005in Gin 100in 2PAAT 0.025іп 12in 120іп $SEUST 0.02in біп 25in +/-0.0013 in —  5EY80 2 ~0.002in i0in 20in +/-0.0001in Red 5GU10 5 
0.006in біп 100in 2PAA2  0OO31in бі 100in 31478 0.025 in біп 18in +/-0.002in — 5FA23 10  0.003in 5in 20іп +/-0.00015 in Green 5GE84 5 
0.007in біп 100іп 2РААЗ 0.031іп 12in 120іп SEUSS 0.025in біп 25in «-0.002i  —  5EY81 2 0.003in 10іп 20in +/-0.00015 in Green 56011 5 
0.008in біп 100in 2PAM  — 1095Steel 0.031 in біп 18in 3/0.000in -- 5ҒА24 10 0004п 5in 20іп +/-0.0002 in Tan 5GE85 10 
0.009in біп 100in 2РА5  0.003in Sin 50 31709 0.031 in біп 25іп +/-0.0021п -- SEY82 2 0004іп 10іп 20in +/-0.0002in Тап 5GU12 10 
001in біп 100in 2PAA6 110 Copper 302 Stainless Steel 0.005in 5in 20іп +/-0.00025 in Blue 5GE86 10 
0012! біп 100in 2PAA7  0.001in бтп 100in 5HA12 0.008in біп 25in +/-0.0008 in — 5ҒА48 2 0005іп 10іп 20in +/-0.000025 in Blue 5GE69 
0.015 in біп 100in 2PAA8 0.002Іі біп 100in ЭНАІЗ O.01in біп 25in «-0.001in  —  5FAB0 2 0.005іп 10іп 20in «0.00025 in Blue 56013 
0.02in біп 100ш 2PAA9  O005in бп 100in SHATO 0.012in біп 25in +/-0.001in  — 5FA51 2 0.0075іп 5in 20 in -/-0.000375 in Matte 5GE87 
0.025in біп 100іп 2РАС1 0.0111 біп 1001 SHA20 0.015іл біп 25in +-000їп  —  5FAo2 2 0.0075 іп 10іп 20in -/:0.000375 in Matte 56Е70 
0.0311п біп 100in 2PAC2 260 Вгаѕѕ 002in біп 25in ¥/-0.0015in — 5FA53 2 00075іп 10іп 20іп +/-0.000375 in Matte 5GU14 
316 Stainless Steel 0.001 in біп 100in 31485 0.025in біп 25in «-0.0005in — 5FA54 2 (01іп 5іп 20in -/-0.0005 іп Brown 56Е88 
0002 біп 50 2NZW6 0.001 Gin 180п 5ЕҮ83 0.005іп 12in 24in «-0.0015in —  5FA66 2  001іп 10іп 20іп +/-0.00051п Brown 5GE71 
0.002in біп 100in 2NZY6 0.0021 біп 100п 31489 0.031in біп 25in +/-0.002in — 5FA55 2 001іп 10іп 20in -/-0.0005 іп Brown 56015 
0.002in 12in 50п 2NZX6 4 0.002in біп 180in 5ЕҮ88 0.031in 12in 24in +/-0.002in  — 5FA67 2 0.0125in 5in 20in +/-0.000625 in Black 5GE89 
0.008in біп 50 2NZW7 0.003іп біп 100in 31492 Low Carbon Steel 0.0125 in 10іп 20in +/-0.000625 in Black 5GE72 
0.003 in Gin 100п 2NZY7 0041 біп 100п 31494 0.00íim біп 18in +/-0.0001іп — 5EY32 10 0.0125 in 10 in 20in +/-0.000625 in Black 5GU16 
0.003 п 121 50п 2NZXT — OU05in біп 1001п 31496 0.0015 in біп 18in +/-0.00015in —  SEY33 10 0.015іп 5in 20іп +/-0.00075in Pink 5GE90 
0.004 in Gin 50п 2NZW8 0,006 біп 100 31498 0.002in біп 18in 4-0.0002in — 5EY34 10 (0.015іп 10іп 20in +/-0.00075 in Pink 5GE73 
0.0041: біп 1001п 2NZY8 040071 біп 100п 31501 0.0025in біп 18in +/-0.00025 in — SEY35 10 0015іп 10іп 20in +/-0.00075in Pink 56017 
0.004 п 12п 50п 2NZX8 0008 біп 100 31503 0.003in біп 18in +/-0.0003 іп —  5EY36 10  0.02in 5іп 20іп +/-0.001in Yellow 56Е91 
0005іп біп sOn 24248 0.010 біп TOUin 31507 0.0085in біп 18in +/-0.0005 in — SEY37 10 002т 10іп 20in /-0.001in Yellow 5GE74 
0.005in біп 100 п 2NZY9 00121 Gin 100in 31509 0.004іп біп 18in +/-0.0005in —  5EY38 10  0.02in 10іп 20in +/-0.001 in Yellow 5GU18 
0.005in i2in 50п 2NZX9 0.015п біп 100Іп 31512 0.005іп біп 18in -/-0.0005іп -- SEY39 10  0.025in 5іп 20in +/-0.00125 in White 5GE92 
0.007 п біп 50п 2NZXI 0015 біп 180! SEY87 0.006іп біп 18іп +/-0.0005in -- 5ЕУ40 10 0025іп 10іп 20in +/-0.00125 in White 5GE75 
0.007in біп 100 2771 0021 біп 100in 31514 0.007іп біп 18in +/-0.000/5in — 5EY41 10  Q.03in біп 20in +/-0.0015in Coral 56Е93 
0.007in 12in 50п 2NZYT 0.025іі біп 100in 31516 0.008 in біп 18in +/-0.00075in — 5EY42 10 ~0.03in 10in 20in +/-0.0015 in Coral 5GE76 
Du a NIS UOI MB. ЗЕН: MEME 0.009in біп 18in +/-0.00075in — SEY43 10 ~0.03in 10іп 20in +/-0.0015in Coral 56020 
0011! біп 100in 2NZZe 0.03tin 180in 5ЕҮ92 0.01 in біп 18in +/-0.00075in — 5EY44 10 —0.04in 5іп 20in 4/-0.002in Clear 5GE94 
0011! 12in 50іп 2NZY2 302 Stainless Stel 0.012 in біп 18іп +/-0.00075in — 5ЕУ45 10 —0.04in 10in 20in +/-0.002in Clear 5GE77 
0.015in_ 6in 50in 2NZX3  0.0005in біп 50іп 31596 0.012in біп 25in +/-0.00075in —  5EU89 2 004іп 10in 20in +/-0.002in Clear 5GU21 
0.015 п біп 100іп 24777 0.001іп біл 50іп 31598 0.01510 біп 18 іп +/-0.00075in —  5EY47 10 004іп 21in 51in  +/-5% Clear 42DJ91 
0.015 in 12in 50in 2NZYS 0.0010 12 п 50п  SFA37 0.018 in біп 18 іп +/-0.00075in — SEY49 10 005іп 5in 20іп +/-0.0025in Clear 5GE95 
002п біп 50п 2NZX4 00015ІіПп бтп 50п 31601 0.02in біп 18in +-000їп -- SEY50 10 005їп 10іп 20іп +/-0.0025in Clear 5GE78 
0.02in біп 100in 2NZZ4 0.0020 біп 50п 31603 0.022in біл 18in +/-0.001in — SEY51 10  Q.05in 10іп 20in +/-0.0025in Clear 56022 
0.02in 12in 50 2NZYA 0.00210 12in 50п ЭҒАЗ8 0.005іп біп 18in +/-0.001in -- SEY52 10 006іл 5in 20іп +/-0.003in Clear 5GE96 
0.028 in en An NS 0.003 in $i a0 in 81605 0.031in біп 18in +/-00015п —  5EY53 10 006іп 10іп 20in +/-0.003in Clear 5GE79 
O025in 121g "50in-2NZYS - 0.0039 in 150 mm 25 h SEABT 0.031in біп 25in +/-0.0015 іп 5EU98 2 0.06in 10іп 20in 4/-0.003in Clear 56023 
Precision Brand 0.004in біп  50in 31607 
1008-1010 Steel 0.004 in 12in 50in 5ҒА40 PRECISION 
0.001 in біп 100іп 31432 0.005 іп біп 50і 31609 ! BRAND. 
000211 бп 80m BEY “000011 12i 30m SM? POLYESTER Pvc 
A in in in Қ ІП ІП ІП ш T " ; 
0.002in 12in 120in 5EUB0 0008п біп 50іп 31580 Plastic Shim Stock " ИШЕ |25 Shim 
D003m бп 80m ҮЗ —DOTin 120 30m SMS Siver ШО Mane ОШ 
.003 in in in in in in i s й И 
0.004in біп 100іп 31445 0.0118 in 150 mm1.25 m 5FA61 » 14-Pc. Sheet Assortment Amber 0.0010: | Brown 0.0100" 
0.005in біп 100іп 314477 02015іп біп 50i  3L697 » Contain 1 pc. of each thickness Purple 0,0015 | Black 0.0125 
0.005іп біп 180in SEY27 0015іп 12in 50in ҒАЙ? » Easy to cut, oil-resistant, and ded 00020 — rine 0.0130, 
0.005in 12in 120in БЕЙ8З 0.0197 in 150 mm 1.25 m 5ҒАбЗ y 2 bt reen — 0.0030 | Yellow — 0.0200" 
0.006in біп 100in 32449 000211 біп 50іп 31609 nonconductive to electricity Tan 0.0040 | White 0.0250! 
0.007in біп 100іп 31452 0.02in 12in 50in 5ҒА48 : nOn r Blue 0.0050 | Coral 0.0300 
0008in біп 100in 3L454 0.005іп біп 50іп 31701 Each thickness is indicated by a different Item 
on in gin ТП Er ШЕШЕНДІ 50іп 31703 shim color. Thickness tolerances to industry Shim Width Shim Length tit, 
-01 in in in uminum ; in in 
00Гіп 12in 120i 5EUS8 0.003in біп 100m sHAz3 | Standards. Use for gaskets, special parts, 10in 20in — 3L883 
0011 біп 100in SHA28 and various manufacturing applications. 20 in 20 in 31885 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2179 


RAW MATERIALS 
Shim Stock 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Shim " " z " 
Thickness 6-Piece 8-Piece 12-Piece 15-Piece 


@ PRECISION 
“BRAND. 


—00000 — XXX - 

A —00000 = XXX 

Shim Stock— oe ——Y——————À— 

^0000 = = X Xx. 

Sheet Аѕѕойтепіѕ 2 -- 50550 
Thickness and lot numbers 0000 __—= 4 x 

printed on every sheet. 7000120 —  — Xx X 

—00150 Хх — X — X — X — 

700200 X X — xX - 

050 x — ——— — —— у 

“бт = = = X 

700320 


Material Pieces 


Low Carbon Steel 


260 Alloy Brass 


A-2"x2", 
Full Kit 
260 pcs. 
36D703 


Slotted Shim Assortments 


Used for aligning and leveling equipment. Hardened 302/304 stainless steel 
material resists rust and corrosion. Sizes A to D have a tab for easy gripping. 
Sizes E and H are not tabbed. 260-pc. and 130-pc. kits come packed in a 
latching metal box. 80-pc. kits come packed in a sturdy reusable carton. 


Shim 
Trade Shim Shim | Slot Item 
Size — Width Length Width Slot Depth Includes No. 
ithout Tal 
52 pc. 
in in in in ach of 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 
i i i i 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 
н — 8i 8n 29m бп 0.080, 0.075, 0.100, апа 0125: 360708 
ith Tal 
.80 pc. 
A 2in 2in 8 in 1952 in 36D713 
B 3 in 3 in Ain 2¥%in 10 Each of 0.001, 0.003, 0.005, 0.010, 360714 
4in 4in 1%in 2% in 0.015, 0.020, 0.025, and 0.075 36D715 
in in біп біп 7360716 - 


130 pe. 
in in віп 5» in 


—R——À 1 Fin in — 95: — 10 Each of 0,001, 0.002, 0.003, 0.004, -400703 
в зт 3m т 2:211 — 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0,025, 300710. 


In In 4 In 4 In 
D Sin Sin i9in 3 54in 0.050, 0.075, 0.100, and 0.125 36D71 
с. 
20 Each of 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 
A 2 in 2 in іп 195» in 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 360703 


0.050, 0.075, 0.100, and 0.125 
| | " | 5 eac of size A, B, C, D in the following 
2in 3 2in 3 %in,% 1945in,2 н Jn nni 
A,B,C,Din in in 4in, in 1/4 Yin, 2% — Anicknesses: 0.001, 0.002, 0003. — 360717 
5in Sin іп, 1%in in, 3 96 in nog ANER AATE n4nn non 
, , 0.025, 0.050, 0.075, 0.100, 0.125 


in in & in in ach of 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 
C 4 in 4in Tin 2% in 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 360705 
in in & in віп 0.050, 0.075, 0.100, and 0.125 360706 - 


2180 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


High-Carbon 
Spring Steel 


а 
W 
| 2 gi ҮШ 


5ХЕ66 
. PRECISION 
Thickness Gage Assortments (050 
All blades except plastic 
are etched with English and 
metric thickness measure- No.of Blade Blade Item 
ments. Steel, brass, and Material Pieces Length іп.) Width (in.) Мо, 
stainless steel blades come Plastic Sr 40 BRUM 
packed in individual blade High Carbon 20 5in Yain 5XE66 
t i pring Steel 20 12 in Yo in 5XE75 
pockets; plastic blades are  —760 Alloy Brass — 20 біп іп 5XB99 
riveted together. 301 Stainless Steel 20 5in Win 5XU51 
Thick Thick Assortments Include 
ickness 1скпеѕѕ 
(In. (mm) 5XU53 | 5XU52 | 5XE66 | 5XE75 | 5XB99 | 5XU51 
0.0010 0.025 1 1 1 1 1 2 
0.0015 0.038 1 1 1 1 1 2 
0.0020 0.051 1 1 1 1 1 2 
0.0030 0.076 1 1 1 1 1 2 
0.0040 0.102 1 1 1 1 1 1 
0.0050 0.127 1 1 1 1 1 1 
0.0060 0.152 — — 1 1 1 1 
0.0070 0.178 — — 1 1 1 1 
0.0075 0.191 1 1 
0.0080 0.203 — — 1 1 1 1 
0.0090 0.229 — — 1 1 1 1 
0.0100 0.254 1 1 1 1 1 1 
0.0120 0.305 — — 1 1 1 1 
0.0125 0.318 1 1 
0.0140 0.356 — — 1 1 1 — 
0.0150 0.381 1 1 1 1 1 1 
0.0160 0.406 — = 1 1 1 = 
0.0180 0,457 = = 1 1 1 — 
0.0200 0.508 1 1 1 1 1 1 
0.0220 0.559 = = 1 1 1 — 
0.0240 0.610 — = 1 = = = 
0.0250 0.635 1 1 1 1 1 1 
0.0300 0.762 1 1 — 1 1 — 
0.0310 0.787 1 


$9 MAUDLIN 
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PRODUCTS. 
MW Industries, Inc. 


Shim Stock 


Assortments 
Slotted shims 0.001" through 
0.031" have the tightest 
tolerances the industry 

can provide. Sizes 0.050" 
through 0.125" are made 
from re-rolled material, which 
reduces thickness tolerances to +0.002". To prevent soft foot problems, 0.050" 
through 0.125" shims are quality processed to ensure flatness. 


Shim Shim Shim Slot Slot Item 
Trade Size Width Length Width Depth Includes No. 
‘With Tab 
260 pc. 

20 Each of 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 
A 2in 2in Yin 1982 іп 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 2М2Н3 
0.050, 0.075, 0.100, and 0.125 
5 Each of sizes A,B,C,D 0.001, 0.002, 
A, B, C, D 0.003, 0.004, 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 2NZJ8 
0.025, 0.050, 0.075, 0.100, and 0.125 
20 Each of 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 
B 3 in 3in Жіп 2%in 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 2М2Н4 
0.050, 0.075, 0.100, and 0.125 
20 Each of 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 
Co аз am айп ив uo x 
Box, Shim Removal Tool, Shim Lock 
20 Each of 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 
D 5in 5in 1%in 3%in 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 2М2Н6 
0.050, 0.075, 0.100, and 0.125 
T. 2i 2im nn 199i 2NZH9 
in in біп 2 in 
-— Ai ccc 
C 4in 4in Tin 2%in 0.050. 0.075. 0.100. and 0.125 2NZJ2 
D 5 in Бі. 1%in 3%in МАМА Seek tate at Ы 28703 
80 pe. 
2 in 2 in Ain 9&in 28774: 
B 3 in 3 in Жіп 2%іп 10 Each of 0.001, 0.003, 0.005, 0.010, 2NZJ5- 
C 4in 4in Tain 2%in 0.015, 0.020, 0.025, and 0.075 
D 5 in Sin 1%іп 3 %in 2NZJ7 
Serm 
с. 
біп біп 2in 4in 4 Each of 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 2М2Н7 
H 8in Bin 2 vin 6in 0.005, 0.010, 0.015, 0.020, 0.025, 2NZH8 


0.050, 0.075, 0.100, and 0.125 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


RAW MATERIALS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Shim Stock & Carbon Steel 
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Individual Slotted Shims with Tabs 


All sizes have tabs with holes, for easier, safer installation and removal. All shims 
conform to standard bolt and stud size. Each is marked with thickness in decimal 
and metric. 


MW Industries, Inc. 


Approved Vendor Maudlin Products Approved Vendor Maudlin Products Approved Vendor Maudlin Products 
Shim | Slot Slot Нет Pkg. Slot Slot Нет Pkg. Shim | Slot Slot Нет Pkg.| Slot Slot Нет Pkg. Shim | Slot Slot Нет Pkg.| Slot Slot Нет Pkg. 
Thickness Width Depth Мо. Qty. Width Depth No. Qty. Thickness Width Depth Мо. Qty. Width Depth No. Qty. Thickness Width Depth Мо. Qty. Width Depth Мо. Qty. 
A-2" x 2" B-3" x 3" C-4" x 4" 


0.001 9” 1%: 360718 20| 56 192' 2NZJ9 20 0.001" | %" 2% 360731 20| %' 2% 2М714 20 0.001" | 14 294" 360744 20 1%" 294" 2NZN8 20 
0.002 | %" 1%” 360719 20| %" 1%) 2NZK1 20 0.002 | Ж 27" 36073220 7& 2/ 2NZL5 20 0.002" | 1/4 294 360745 20 1/7 2%” 2NZN9 20 
0.003" | % 1%” 360720 20, % 1%" 2NZK2 20 0.003' | 6 2%' 360733 20 ж 2% 2NZL6 20 0.003' | 144 2%" 360746 20 | 1/7 294 2NZP1 20 
0.004 | % 1%» 360721 20 | 9€ 1%» 2NZK3 20 0.004" | 6 2% 360734 20| Ж” 278" 2NZL7 20 0.004" | 14 294 360747 20| 17" 2% 2NZP2 20 
0.005" | 56 19»' 360722 20, % 1%: 2NZK4 20 0.005' | %" 2% 360735 20| %' 2% 2М718 20 0.005" | 17" 294" 360748 20 | 1/7 294 2NZP3 20 


0.01" 9” 1%; 360723 20| 99 195" 2NZK5 20 0.01" Ж” 2%" 360736 20| Ж 2%" 2NZL9 20 0.01" 1% 2%" 360749 20 1/7 294 2NZP4 20 
0.015" | % 1%” 360724 20 58 1%; 2NZK6 20 0.015" Ж” 2% 360737 20| Ж 2%" 2NZN1 20 0.015" | 17" 294 360750 20 17" 294 2NZP5 20 
0.02" %” 19» 360725 20 % 195 2NZK7 20 0.02" Ж” 2% 360738 20| 76 2% 2NZN2 20 0.02" 1/4 294 360751 20| 1 29” 2NZP6 20 
0.025" | %" 1%” 360726 20| 58 1%; 2NZK8 20 0.025" 7& 2% 360739 20| 76 2% 2NZN3 20 0.025" | 17" 2%” 360752 20 1/7 29” 2NZP7 20 
0.05" A" 1%” 36072710 99 195" 2NZK9 10 0.05" Ж” 2%" 360740 10| % 2%" 2NZNA 10 0.05" 1% 2%" 360753 10 17" 294 2NZP8 10 
0.075 | 9& 1% 360728 10| 99 195" 2NZL1 10 0.075" Ж”  2W' 360741 10| % 2%" 2NZN5 10 0.075" | 17" 294 360754 10 1%" 294 2NZP9 10 
0.1" %' 19» 360729 5 | 99 1%» 2NZL2 5 0.1" Ж”  2W' 360742 5 | 76 2% 2NZN6 5 0.1" Ти" 294 360755 5 | Ти" 2%” 2NZR1 5 
0.125" | % 1957 360730 5 | % 1%; 2NZL3 5 0.125" Ж 2%" 360743 5 | 7? 2%" 2NZN7 5 0.125" | 17" 294' 360756 5 | 1 234" 2NZR2 5 
Carbon Steel Information 
Tensile Strength Yield Strength Hardness Wear 
Material (psi)* (psi)* (BHN)* Toughness Resistance Formability Machinabilityt Weldability 

Low Carbon Grade 

Low Carbon - Cold Rolled 38,000 to 50,000 25,000 to 35,000 107 Max. Fair Fair Excellent Good Excellent 

Low Carbon - Hot Rolled 58,000 to 80,000 36,000 107 Max. Fair Fair Excellent Good Excellent 

1009 60,000 33,000 149 Fair Fair Fair Good Excellent 
1015 58,000 42,000 149 Fair Fair Good Good Excellent 
1018 65,000 to 85,000 55,000 to 75,000 167 Fair Fair Good Good Excellent 
Medium Carbon Grade 

1045 90,000 59,000 — Good Poor Fair Fair Poor 

1144 100,000 95,500 223 Good Poor Fair Good Poor 

Screw Machine Grade 

12L14 78,000 to 85,000 60,000 to 75,000 187 Poor Poor Poor Excellent Not Recommended 
1215 78,000 їо 95,000 60,000 to 80,000 187 Poor Fair Not Recommended Excellent Not Recommended 
* Typical levels @ 1" dia. } Compared to AISI 1212, which has 100% machinability. 


Carbon Steel— Carbon Steel— 


Plates 
= Standards: ASTM A36 (hot-rolled); ASTM A366 (cold-roll) Tread Plates 
» Length and width tolerances: +0.125/-0.000" = 1009 alloy steel meets ASTM A786 


i . A n 
Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). = Length and width tolerances: +0.125/-0.000" 
1FT.x1FT. | 2FT.x1FT. | 4FT.x1FT. | 4FT.x2 FT. | Easily welded material provides excellent skid resistance. 


Thickness Thickness Item Item Item Item А iti i i А -8nn. » 
: (Decimal = Tolerance No. No. No. No. Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). 
ої Rolled A36 Stee! 
0.125 in 320,030: 3DRTS 3DRT9 3DRU1 3DRU2 HELLE LUE EIL E 
0.187 in +/-0.030" 3DRU3 3DRU4 3DRUS 3DRUG Thickness Tolerance No No. Ne No 
- E DOE SI 099€ 3DRU7 3DRUB 3DRUS 3DRV1 Vin +/-0.015 in 3DRV2 3DRV3 3DRV4 3DRV5 
old Finish ee Vic in +/-0.017 in 3DRV6 3DRV7 3DRV8 3DRV9 
0.062 in +/-0.0025" 3DRWS5 3DRW6 3DRW7 3DRW8 Vi 20:10171 
0.047 in +/-0.0020" ЗОВИ 3DRX1 3DRX2 3DRX3 zm ШАП ЗОНТ | SDRW2 | 3URWS | SORWA 
0.032 in +/-0.0015" 3DRX4 3DRX5 3DRX6 3DRX7 
di Outside Wall 
———777 Outside Dia. Thickness Нет 


Length Tolerance Tolerance Мо. —— Жіп Wall Thickness 
М in Thickness p Y" +/-0.025" +/-0.013 in 3DRR4 
Tin +/-0.0313 in +/-0.010 in 2AUTS ЕЕЕ 17 4/-0.025' +/-0.013 in 3DRR5 
Garbon iin +/-0.046 in +/-0.010 in 2А0Т4 1W'  4-0.025' +/-0.013 in 3DRR6 
2in  4/-0.046 in +/-0.010 in 2AUTS 1W' +/-0.025" +/-0.013 in 3DRR7 


Steel—90° V 2 %in_+/-0.0625 in 4/-0.015 in 2AUTG Carbon Steel— F— toe EUIS DOE 


Leg Leg Length Thickness Нет J pae Dia. Tolerance Tolerance Мо. 


3in —4/-0.125 in +/-0.015 in 2AHN1 3' -/-0.025" +/-0.013 in 3DRR9 


4in +/-0.126 in 00552842. Structural Square Tubes % imwa thickness 


Angles Жіп Thickness TW" — +/-0.025" +/-0.019 in 3DRTÍ 
Jain +/-0.0313 in+/-0.008 in 2AHL9 | ы 1015 alloy meets ASTM A500 Grade В 2' +/-0.025" 4/-0.019 in 3DRT2 
" iti i - i -i i T2" Е IE i 
+ Low carbon ao steel Ез ШТУ 00е 27 210 о 
= Length tolerance: гез аё iin +/-0.046 in +/-0.010 in 2AUR9 | = Length 6 ft. Va in Wall Thickness 
40.125" available; call 2in —4/-0.046 in +/-0.010 in 2AUTI 2" 4/-0.005' +/-0.025 in 3DRT5 
au: 1-800-GRAINGER Tsin Thickness Note: Additional sizes are available; call 3" +/-0.025" 4/-0.025 in 3DRT6 
= Length 6 ft. (472-4643). 1 іп +/-0.046 in +/-0.010 in 2AUT2 | 1-800-GRAINGER (472-4643). 4' +/-0.025" +/-0.025 in 3DRT7 
Carbon Steel " 1FTLENGTH 3 FT LENGTH 6 FT LENGTH 
ex em em em 
Hexagonal Rods Width Hex Width Tolerance | No. No. No. 
12L14 Carbon Steel 
= 1018 alloy meets ASTM 108, в g a ye +/-0.002 in 4YNE6 4YNE7 - 
1 FT LENGTH |3 FT LENGTH |6 FT LENGTH yr +/20.002 in 4YNEO AYNFi ДҮМЕ2 
UNS? 0101 80, AISI 1018 Hex Item Item Item TAs" +/-0.002 in ДҮМЕЗ 4YNF4 — 
= 12L14 alloy meets ASTM Width Hex Width Tolerance’ Мо. No. No. y +/-0.002 in AYNFG ДҮМЕТ 2HJW1 
108, UNS# G1244 1018 Carbon Steel yr +/-0.002 in 4YNF9 4YNG1 2HJW2 
j | А +0.000/-0.002 in = - 2HJN1 yr +/20.003 in 4YNG3 4YNG4 2HJW3 
= Length tolerance: 1-ft. A +0.000/-0.002 in = = 2HJN2 V +/-0.003 in 4YNG6 4YNG7 2HJWA 
41.000". 3-ft. +3.000" DA +0.000/-0.002 in = = 2HJN3 T +/20.003 in 4YNG9 4YNH1 2HJW5 
ДЕНІ; ; T +0.000/-0.003 in| 2AVF5 = 2HJN5 T 30.000/-0.003 in - 2HIV4 = 
44. 1 оооп aama мы йм зоот ү | — —— 207 
Note: Additional sizes are available; т A AUU SALE = m С ып = = 
; 2 +0.000/-0.004 in = 2AVG3 - 2 +0.000/-0.004 in - 2HJV7 2HJW9 
call 1-800-GRAINGER (472-4643). 2W +0.000/-0.004 in 2AVF9 2AVG4 2HJN9 3: +0.000/-0.005 in 2HJV3 — — 
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RAW MATERIALS 
Carbon & Tool Steel 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Carbon Steel— 


Rectangular Bars 
= 1018 alloy meets ASTM 108, AISI 10108 


= Length tolerance: 1-ft. +1.000", 3-ft. +3.000", 6-ft. +6.000" 


Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). 


1 ft. 3 ft. 6 ft. 
LENGTH | LENGTH | LENGTH 
Thickness Thickness Item Item Item 
(Decimal) Width Width Tolerance Tolerance No. No. No. 
1018 Carbon Steel 
Tin +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" — — 2HGY6 
0.125in 1Фіп +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" = = 2HGY8 
2in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" = = 2HGY9 
0.187 in 1 in +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" = = 2HGZ3 
: 1 іп +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" — — 2HGZ5 
Tin +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" = 2HHAS3 2HHB8 
1vin +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" = 2HHA6 2HHC2 
1 іп +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" = 2HHA4 2HHB9 
2in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HGZ6 2HHA8 2HHC4 
0.25 in 2 іп +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HGZ7 2HHA9 2HHC5 
' 3in  +0.000-0.005"  +0.000/-0.005" | 2HGZ8 | 2ННВ1 | 2HHC6 
З біп +0.000/-0.006" +0.000/-0.006" 2HGZ9 2HHB2 2HHC7 
4in +0.000/-0.006" +0.000/-0.006" 2HHA1 2HHB3 2HHC8 
5in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AGW6 2AGW8 2AGX1 
біп +0.000/-0.008"  +0.000/-0.008" | 2AGW7 | 2AGW9 | 2AGX2 
Tin +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" — 2HHE1 2HHF5 
2in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HHD2 2HHE4 2HHF8 
3 in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HHD5 2HHE7 2HHG2 
0.375 in 4in +0.000/-0.006" +0.000/-0.006" 2HHD8 2HHE9 2HHG4 
4%їп +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2HHD9 2HHF1 2HHG5 
5in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AGX6 2AGX8 2AGY1 
6in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AGX7 2AGX9 2AGY2 
іп +0.000/-0.003" +0.000/-0.003" = 2HHH9 2HHK5 
Tin +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" 2HHG6 2HHJ2 2HHK7 
1 in +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" 2HHG7 2HHJ3 2HHK8 
0.5 in 2 in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HHH1 2HHJ6 2HHL2 
3in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HHH4 2HHJ9 2HHL5 
4in +0.000/-0.006" +0.000/-0.006" 2HHH7 2HHK3 2HHL8 
біп +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AGY4 2AGY6 2AGY8 
0.625in 3 %in _+0.000/-0.006" +0.000/-0.006" 2AVF2 2HHN6 2HHP6 
1in +0.000/-0.004" +0.000/-0.004" 2HHP8 2HHT1 2HHUS 
0.75 in 2 in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HHR3 2HHT5 2HHU7 
К 5 іп +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AGZ4 2AGZ7 2AHA1 
6in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AGZ5 2AGZ8 2AHA2 
2in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HHW5 2HHX6 2HHY7 
3in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HHW8 2HHX9 2HHZ1 
lin 4 in +0.000/-0.006" +0.000/-0.006" 2HHX1 2HHY2 2AHA7 
5 Vb in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AHA4 2АНАб 2АНА9 
5in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" = 2АНА5 2AHF2 
1.25 in 6 in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" = 2AHB2 2AHB6 
1.5 in 3in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" — 2HJC5 2АНС1 
1.75 іп біп +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AHC4 2AHC5 2AHC8 
4in +0.000/-0.006" +0.000/-0.006" 2HJE1 2AHD2 2AHD8 
2in 5in +0.000/-0.008" +0.000/-0.005" 2AHC9 2AHD3 2AHD9 
біп +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AHD1 2AHD4 2AHE1 
3in +0.000/-0.005" +0.000/-0.005" 2HJES 2AHE3 2AHE7 
25in —3%in -0.000/-0.006" +0.000/-0.006" 2HJE6 2AHE4 2AHE8 
5in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AHE2 2AHEG 2AHF1 
3.5 in 5 in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2HJF1 2HJF2 2HJF3 
4in 6in +0.000/-0.008" +0.000/-0.008" 2AHG1 2AHG2 2AHG3 


Tool Steel—Drill Rods 


= Length: 36" 
= Length tolerance: +.125"/-.000" 
= Standards: UNS T30102, 

SAE J437, ASTM A-681-94, 

FEDERAL QQT-570 REV C 
A2 Grade is used to replace 01 Grade for 
applications requiring safer heat treat- 
ment, less distortion during hardening, 
and greater wear resistance. Exhibit 
less movement during heat treating. 01 
Grade provides dimensional stability (low 
movement) during hardening and high 
hardness response from low quenching 
temperatures. W1 Grade are used where 
a simple heat treatment is more important 
than wear resistance or high dimensional 
stability during heat treating. 


Note: Additional sizes and grades are available; call 
1-800-GRAINGER (472-4643). 


2182 GRAINGER. 


ШИТ 


Fractional Decimal Dia. Item 
Size — Equivalent Tolerance Мо. 

A2 Grade - Air Hardening 
Ww 0.125 іп +/-0.0005 іп 33J238 
V 0.5in -/-0.001 іп 33J236 
yg 0.625 in +/-0.001 in 33J246 
ys" 0.75іп -/-0.001 іп 330241 
1" lin -/-0.001 іп 33J234 

01 Grade - Oil Hardening 
%' 0.125 in +/-0.00051п 33J294 
E 0.1875 in +/-0.0005 in 33J307 
үлі 0.25іп -/-0.0005 іп 33J293 
Уе" 0.3125 in +/-0.0005 in 33J311 
% 0.375 іп -/-0.0005 іп 33J310 
Ae" 0.4375 in +/-0.0005 in 33J315 
ИР 0.5in  4/-0.001 in 330202 
Ae" 0.5625 іп +/-0.001 іп 33J319 


Ув" 0.625 іп +/-0.001 іп 33314 
Tg 0.6875 іп +/-0.001 іп 330709 
y 0.75in -/-0.001 in 33J309 
Ui 0.875 in +/-0.001 іп 33J318 
" Тіп +/-0.001 іп 33J290 


0.9843 in -/-0.001 in 41NR83 
Ту" 1.5іП -/-0.001 іп 330295 
W1 Grade - Water Hardenin 
V 0.125 іп -/-0.0005 in 33J352 
580" 0.1562 in +/-0.0005 іп 33J363 
И" 0.25іп +/-0.0005 in 33J351 
Ye 0.3125 in +/-0.0005 in 33J362 
в" 0.375 іп +/-0.0005 іп 33J361 
Ww 0.5in -/-0.001 in 33J350 
У" 0.625 in 4/-0.001 in 337365 
0.7Біп +/-0.001 in 33J360 
il lin +/-0.001 in 330348 


Carbon Steel— 
Cylindrical Rods 


= 1045 alloy meets ASTM A108, 
UNS# G10450, AISI 1045 
= 1018 alloy meets ASTM 108, 
UNS# G10180, AISI 1018 
= 1144 alloy meets ASTM 
A311, UNS# G11440 
= 12L14 alloy meets ASTM 
108, UNS# G12144 
= 1215 alloy meets ASTM 108, 
UNS# G12150, AISI 1215 
= Length tolerance: 1-ft. +1.000", 
3-ft. +3.000", 6-ft. +6.000" 
Precision 1045 centerless rounds 
have highly consistent dimen- 
sions and guaranteed tolerances. 
Machine-ready material increases 
throughput by helping to minimize 
preparation and setup times. 


Note: Additional sizes are available; call 
1-800-GRAINGER (472-4643). 


1-FT. | 3-FT. | 6-FT. 
LENGTH LENGTH LENGTH 
Item | Item | Item 
Dia. — Dia. Tolerance No. No. No. 
1045 Carbon Steel 
1' +0.0000/-0.0010 in | 3ANL4 | 3ANG2 | 3GTC3 
1%" +0.0000/-0.0010 in | 3ANL3 | 3ANG1 | 3GTC2 
т" 40.0000/-0.0010 in | 3ANL2 | 3ANF9 | 3GTC1 
194' +0.0000/-0.0015 in | 3ANL1| — | 3GTA9 
2" +0.0000/-0.0015 in | 3ANK9 | 3GTJ9 | 3GTA8 
2%" +0.0000/-0.0015 in | 3ANK7 | 3GTJ7 | 3GTAG 
3' 40.0000/-0.0020 in ЗАМК5 | 3GTJ5 | 36ТА4 
1018 Carbon Steel i 
Ys" +0.000/-0.002 іп | 2HJF4 | — | 2HJK5 
3€ . +0.000/-0.002 in | 2HJF5 | 2HJH6 | 2HJK6 
V? +0.000/-0.002 in | 2HJF6 | 2HJH7 | 2HJK7 
Y" _ 40.000/-0.002 in | 2HJF7 | 2HJH8 | 2HJK8 
34 . 40.000/-0.002in | 2HJF8 | 2HJH9 | 2HJK9 
7” 40.000/-0.002 in —  |2HJJ1 | 2HJL1 
1" +0.000/-0.002 in | 2HJG1 | 2HJJ2 | 2HJL2 
14" +0.000/-0.002 in | 2HJG3 | 2HJJ4 | 2HJL4 
1⁄2"  40.000/-0.002 іп | 2HJG5 | 2HJJ6 | 2HJL6 
2" +0.000/-0.003 in | 2HJG8 | 2HJJ9 | 2HJL9 
2%" +0.000/-0.003 in | 2HJH1 | 2HJK2 | 2AHJ3 
21?' +0.000/-0.003 in | 2HJH3 | 2HJK4 | 2AHJ5 
3'  40.000/-0.004 іп | 2AHG4 | 2AHH4 | 2AHJ8 
3%" +0.000/-0.004 іп | 2AHG6 | 2AHH6 | 2AHK1 
4' +0.000/-0.004 іп | 2AHG8 | 2AHH8 | 2AHK3 
5' — 40.000/-0.005 іп | 2AHH1 | 2AHJ1 | — 
1144 Carbon Steel 
Y? +0.000/-0.003 in — 2HKC3 
58 _+0.000/-0.003 in = --  2НК04 
34 +0.000/-0.003 in - -- | 2HKC5 
12114 Carbon Steel 
Yi — 40.000/-0.002 in — —  |2HJT4 
3€ -0.000/-0.002 in = —  |2HJT5 
YF +0.000/-0.002 in — —  |2HJT6 
5€ +0.000/-0.002 in — —  |2HJT7 
34 — «0.000/-0.002 in — — | 2HJT8 
1'  40.000/-0.002 in | 2HJP1 | 2HJR3 | 2HJU1 
194  40.000/-0.003in | 2HJP6 | — | 2HJU6 
2'  40.000/-0.003 in | 2HJP7 | — | 2HJU7 
2V7  40.000/-0.003in | 2HJP9 |2HJT2| — 
2%” +0.000/-0.004 іп | 2HJR1 | 2HJT3 | 2AHK9 


Tool Steel— 
Flat Stock 


= AISI 4140, ASTM A108, 
ASTM A29, UNS G41400 


Note: Additional sizes and grades are 
available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). 


Length Thickness Item 
4140 m m Thickness Tolerance — Width Tolerance — Tolerance No. 
оу Steel 
үлі +/-1.000 in -0.000/-0.009 іп +0.000/-0.007 in 2HKD6 
үлі +/-3.000 іп +0.000/-0.009 in +0.000/-0.007 in 2НК09 
Тіп Ww +/-6.000 in -0.000/-0.009 in +0.000/-0.007 in 2HKE3 
38 +/-6.000 іп +0.000/-0.009 in +0.000/-0.007 in 2HKF1 
у" +/-6.000 in +0.000/-0.009 іп +0.000/-0.007 in 2HKG6 
1" +/-6.000 іп +0.000/-0.009 in +0.000/-0.009 іп 2HKK3 
y +/-6.000 in -0.000/-0.009 in +0.000/-0.007 іп 2HKJ2 
1.5 іп T +/-3.000 іп +0.000/-0.009 in +0.000/-0.009 in — 2HKJ8 
15 +/-6.000 in +0.000/-0.009 in +0.000/-0.009 іп 2HKK4 
үлі %/-0.125іп +0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 іп 2HKE1 
Ww +/-1.000 in -0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 in 2HKD7 
Ww +/-6.000 іп +0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 in 2HKE4 
3e +/-3.000 in -0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 in 2HKE9 
38 +/-6.000 in -0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 іп 2HKF2 
2in V +/-1.000 in +0.000/-0.011 in -0.000/-0.007іп 2НКҒ5 
VA +/-6.000 іп +0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 in 2HKG8 
T +/-3.000 in -0.000/-0.011 in +0.000/-0.009 in — 2HKJ9 
TE +/-1.000 in -0.000/-0.011 in +0.000/-0.009 in 2HKK8 
Ту" +/-3.000in +0.000/-0.011 in +0.000/-0.009 п 2HKL1 
1%" +/-6.000 in -0.000/-0.011 in +0.000/-0.009 in 2HKL3 
V +/-1.000 in +0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 п 2НКО8 
Ww +/-3.000 in -0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 in 2НКЕ2 
зїп И" +/-6.000 in +0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 in 2НКЕ5 
VA +/-3.000 in -0.000/-0.011 in +0.000/-0.007 іп 2HKG4 
T +/-3.000 in +0.000/-0.017 in +0.000/-0.009 in. 2HKK1 
T +/-6.000 іп +0.000/-0.011 in +0.000/-0.009 in 2HKK6 
V +/-3.000 іп +0.000/-0.012 in +0.000/-0.007 in. 2HKG5 
yv +/-3.000 in -0.000/-0.012 in +0.000/-0.007 in 2HKJ1 
4in EA +/-6.000in +0.000/-0.012 in +0.000/-0.007 in. 2HKJ5 
T +/-6.000 in -0.000/-0.012 in +0.000/-0.009 in 2HKK7 
10" +/-6.000 in +0.000/-0.012 іп +0.000/-0.009 in 2HKL4 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


RAW MATERIALS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Alloy Steel 


Alloy Steel Blanks & Flat Stock 


After being softened in the annealed heat-treatment process, Flat Stock 
alloy steel is relatively easy to machine and responds well to heat-treatment. 
It has good strength, toughness, ductility, and resistance to wear and fatigue. 
Suitable applications include general-purpose machining, blades, brakes, dies, 
fixtures, tool holders, bolts, piston rods, and axles. Blank stock has been 


All St І В li St k heat-treated for strength and hardness while maintaining reasonable tough- 
oy ee a oc ness. This helps make it optimal for machining and precision applications of 
= +/-0.0001 in Dia. tollerance metal parts and products. 
Used in industrial applications such as mechanical motion technology, where 6 ft 12 in 36 in 
i i i ini i Item Item Item Item 
high load capacity and fine surface finishes are required. Thickness W MT m m Thickness W L ШП 
Item Item Flat Stock Blank Stock 
Dia. Min. Crush Load Мо. Dia. Min. Crush Load — No. Тіп | 2HKE3 | 2HKD6 | 2HKD9 У" 40in 11%іп | 1UXF8 
52100 High Carbon Chrome Steel %іп 25,000 Ib 48168 ж 2in | 2HKE4 | 2HKD7 | 2HKE1 ж 20in 113 | 1UXG2 
Vic in 275 Ib 4RJF1 Ain 36,000 Ib 4RJG9 3in | 2HKE5 | 2HKD8 | 2HKE2 40in — 1194in | 1UXG3 
56a in 345 Ib 4RJF2 Tin 64,000 Ib 4RJH1 ж Тіп | 2HKF1 | 2HKE6 — 20in 11%іп | 1UXG5 
3$ in 618 Ib 4RJF3 15mm 275 Ib 49ЛЕ68 2in | 2HKF2 — 2HKE9 y 40in 11%іп | 10Х66 
Yin 1,100 Ib 4RJF4 2.0 mm 275 Ib 49AE69 iin | 2HKG6 — 2HKF9 6.0 in 5%in | 1UXG8 
36: in 1,392 Ib 4RJF5 3.0 mm 800 Ib 49AE70 15in — 2HKF4 | 2HKG1 120in  1134in | 1UXG4 
5 in 1,718 Ib 4RJF6 4.0 mm 1,718 Ib 49AE71 ж 2in | 2HKG8 — — y 20in —1134in | 1UXH4 
Vie in 2,475 Ib 4RJF7 5.0 mm 2,475 lb 49AE72 2.5in| 2HKG9 | 2HKF6 | 2HKG3 40in — 1194in | 1UXH5 
7 in 3,368 Ib 4RJF8 6.0 mm 4,050 Ib 49AE73 зп — 2HKF7 | 2HKG4 T 40in 11%іп | 1UXH7 
vain 4,400 Ib 4RJF9 7.0 mm 5,472 Ib 49AE74 1.5іп 2HKJ2 | 2HKH3 | 2HKH7 
3e in 5,568 Ib 4RJG1 8.0 mm 6,875 Ib 49AE75 "m 2in | 2HKJ3 | 2HKH4 | 2HKH8 
96 іп 6,875 Ib 4RJG2 9.0 mm 8,318 Ib 49AE76 3in | 2HKJ4 | 2HKH5 | 2HKH9 
1%. in 8,318 Ib 4RJG3 10.0 mm 9,600 Ib 49AE77 4in | 2HKJ5 | 2HKH6 | 2HKJ1 
36 in 9,900 Ib 4RJG4 11.0 mm 13,416 Ib 49AE78 y зіп 2HKK4 — 2HKJ8 
Ag in 13,475 Ib 4RJG5 12.0 mm 13,475 Ib 49AE79 3in | 2HKK6 | 2HKJ7 | 2HKK1 
vin 17,600 Ib 4RJG6 15.0 mm 17,600 Ib 49ЛЕ80 ү 211 | 2НКІЗ | 2HKK8 | 2НК11 
Asin 20,250 Ib 4RJG7 20.0 mm 36,000 Ib 49AE81 ^ din | 2HKL4 | 2HKK9 | 2HKL2 
Alloy Steel Rod Stock 
4140 cold-finished alloy steel is suitable when greater toughness and 
wear-resistance is needed for applications including, but not limited to, ejectors, 
tooling, cams, collars, bolts, axels, rods, and machinery parts and components. 
8620 cold-finished alloy steel is ideal for applications such as fasteners, 
bearings, gears, shafts and other machine parts. 
Length Item Length Item 
Dia. L Dia. Tolerance Tolerance Finish No. Dia. L Dia. Tolerance Tolerance Finish No. 
Alloy 4140 (Annealed), Cold Drawn Alloy 8620, Cold Drawn 
ж 6 +0.000/-0.005 in +/-6.000 in 2HKT8 " 3ft +0.000/-0.003 in  +/-3.000 in 2KUK1 
у 3 +0.000/-0.005 in +/-3.000 in 2HKR4 6 ft +0.000/-0.003 in »-6.000 in 2KUK9 
6 +0.000/-0.005 in »-6.000 in 2HKT9 T 6ft +0.000/-0.003 in »-6.000 in 2KUL1 
VA 6 +0.000/-0.005 in +/-6.000 in 2HKU1 10" 1ft +0.000/-0.003 in — +/-1.000 in Unpolished 2KUJ2 
1 +0.000/-0.005 in +/-1.000 in 2HKN6 z 6ft +0.000/-0.004 іп »-6.000 in P 2KUL5 
4 3 +0.000/-0.005 in »-3.000 in 2HKR6 2 6ft +0.000/-0.004 in »-6.000 in 2ARD9 
6 +0.000/-0.005 in »-6.000 in Unpolished 2HKU2 3 3ft +0.000/-0.005 іп »-3.000 in 2AHU7 
Tw 6 +0.000/-0.005 in »-6.000 in 2HKU3 4 6ft +0.000/-0.005in »-6.000 in 2ARE4 
1% 6 %0.000/-0.005 іп +/-6.000 in 2HKU4 Precision Centerless Rounds - Alloy 4140 (Heat Treated), Cold Drawn 
1w 6 +0.000/-0.005 in »-6.000 in 2HKU5 1ft — +0.0000/-0.0010 in -/-1.000іп 3ANN7 
2% 3 +0.000/-0.007 in +/-3.000 in 2HKT6 T 3ft — 40.0000/-0.0010 in  +/-3.000 in 3ANH5 
ЕБ 6 +0.000/-0.007 in »-6.000 in 2AHR9 6ft — +0.0000/-0.0010 in -/-6.000іп 3GTG5 
4 6 +0.000/-0.007 in  +/-6.000 in 2AHT2 iw ift +0.0000/-0.0010in -/-1.000іп Turned, Ground, ЗАММ8 
Alloy 4140 (Heat Treated), Cold Drawn n 1ft +0.0000/-0.0010 in +/-1.000 in And Polished 3ANP7 
2 6 +0.000/-0.007 in. +/-6.000 in Unpolished 2KUH9 6ft — +0.0000/-0.0010in  +/-6.000 in 3GTH5 
3 6 +0.000/-0.008 іп +/-6.000 in P 2AHU2 1% 3ft +0.0000/-0.0015 in +/-3.000 in 3ANH7 
2 ift 0.0000/-0.0015іп +/-1.000іп 3ANP1 
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RAW MATERIALS 
Stainless Steel 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


These low-maintenance materials are often 
used in applications where corrosion resistance 
is critical. Stainless steels have a higher resis- 
tance to rust in many natural and man-made 
environments; however, it is important to use the 
appropriate grade of steel regarding strength, 
hardness, and workability requirements. See page 
2188 for Stainless Steel Perforated Sheets. 

300 SERIES—AUSTENITIC 
CHROMIUM-NICKEL ALLOYS 

Type 302—Same corrosion resistance as 304, 
with slightly higher strength due to additional 
carbon. 


Stainless Steel Information 


Type 303—Free-machining version of 304, via 
addition of sulfur and phosphorus. 

Type 304—The most-common grade; the classic 
18/8 stainless steel. Offers excellent machining 
and welding characteristics. Widely accepted in 
dairy, beverage, and food product industries where 
sanitation and cleanliness are essential. 

Type 316—The second most-common grade 
(after 304). Also known as marine-grade stainless 
Steel, due to its increased resistance to chloride 
corrosion (compared to 304). It is resistant to the 
damaging effects of salts, reducing acids, and 
atmospheric and general corrosive conditions. For 
food and surgical stainless steel uses. 


Stainless Steel Comparison Chart 


400C SERIES—FERRITIC AND 
MARTENISTIC CHROMIUM ALLOYS 


Type 416—Easy to machine due to additional 
sulfur. 

Type 430—Good formability, but with reduced 
temperature and corrosion resistance. 

Type 440—A higher grade of cutlery steel, with 
more carbon, allowing better edge retention when 
properly heat treated. Can be hardened to above 
Rockwell 55 hardness. 


600 SERIES—MARTENISTIC 
PRECIPITATION HARDENING ALLOYS 


Type 630—Most common PH stainless; better 
known as 17-4 (17% chromium, 4% nickel). 


Material Tensile Strength* (psi) Yield Strength” (psi) Hardness” Corrosion Resistance Formability Machinability Weldability 
Type 302 N/A 40,000 Good Not Recommended Good Not Recommended 
Type 303 90,000 35,000 m um Fair Not Recommended Excellent Not Recommended 
Type 304/304L 70,000 25,000 160 (BHN Good Excellent Good Good 
Туре 316 81,900 30,000 160 (BHN Excellent Excellent Good Good 
ype 416 75,000 40, 000 1551 BAN Poor Not Recommended Excellent Not Recommended 
Type 430 N/A 30, 000 Good Good Good Good 
Type 440C 110,000 65,000 2301 (BHN) Poor Poor Fair Poor 
Type 17-4 PH 150,000 110,000 Max. 38 (Rc) Good Good Fair Good 
* Typical levels @ 1" dia. 
1 FT. LENGTH* | З FT. LENGTHt | 6 FT. LENGTH 
Item Item Item 
Dia. Dia. Tolerance No. No. No. 
* «[-0. wzi n — = 3GTC5 
+/-0 — 3GTC6 
\ Meets standards AMS 5648, ASTM 1276; ASTM MTS 
\ ув" HA 0.0015 in SANNS — — 
~ y +/-0.002 in 3ANHA — 
a 0002 п TE SANGA = 
H Д" +/-0.002 іп — 
Stainless Steel Rod Stock Ж +5002 п ЗАҢРВ ЗАН 3GTHÀ 
" i ; i +/-0. in — 
Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). TW 4/-0.0025 in 3ANL8 3ANG6 3GTC7 
1% +/-0.0025 іп 3ANLS 3ANG7 3GTC8 
1 ЕТ. LENGTH* | З FT. LENGTHt | 6 FT. LENGTH DE +/-0.003 in 3ANNi 3ANG8 3GTC9 
Item Item Item 198 +/-0.003 in 3ANN2 SANGO 3GTD1 
Dia. Tolerance No. No. No. 1% +/-0.003 in ЗАММЗ ЗАМН1 3GTD2 
Type mu ң npolished/Anaealed 2" +/-0.003 in 3ANN4 ЗАМН2 3GTD3 


Type 416 - Unpolished/Annealed 


Meets standards AISI 303, AMS 5640 T Type 1, ASTM. A484, ASTM A582, UNS? 530300 


үйі +/-0.0015 in 2EXC8 Meets standards AMS 5610, ASTM A314, ASTM A582 
Yi +/-0.0015 іп — — 2EXC9 w +/70.002 in 2EXLS - 
38 +/-0.0015 in — — 2EXD1 y +/-0.002 in 2ЕХК8 2EXL6 2AVA8 
V +/-0.002 in = 2ЕХВ1 2EXD2 T +/-0.0025 in 2EXK9 2EXL7 2AVA9 
5%" +/-0.002 in 2EXD3 1и" +/-0.0025 in 2EXL1 2EXL8 2AVB1 
Meets standards AISI 303, AMS 5640 T Type 1, ASTM. A484, ASTM А582, UNS $30300 IVA +/-0.003 in 2EXL2 2EXL9 2AVB2 
Ур" +/-0.002 in 2EWZ4 2EXB2 134" +/-0.003 іп 2EXL3 — 2AVB3 
y +/-0.002 in 2EWZ5 2EXB3 2EXD4 Ж +/-0.003 in 2EXL4 2AVA6 2AVB4 
UA +/-0.002 in 2EWZ6 2EXB4 2EXD5 Meets standards AMS 5610, ASTM A582 
T +/-0.0025 in 2EWZ7 2EXB5 2EXD6 VA +- 0.002 in = = 2AVAT 
TW +/-0.0025 in 2EWZ8 2EXB6 2EXD7 Meets standards ASTM A582 
T +/-0.0025 in 2ЕМ/79 2EXB7 2EXD8 EZ +/-0.003 in = 2AVA5 = 
1TH" +/-0.0025 іп 2ЕХА1 2EXB8 2EXD9 pe 4406 - Unpolished/Annealed 
Т" +/-0.003 in 2EXA2 2EXB9 2EXE1 Pets standards AMS 5630, ASTM A276, ASTM A580 
198" +/-0.003 іп 2EXA3 2EXC1 2EXE2 VA +/-0.002 in 2EXN1 2EXN9 2ЕХР5 
1% +/-0.003 in 2EXA4 2EXC2 2EXE3 T +/-0.0025 in 2EXN2 — 2EXP6 
2" +/-0.003 in 2EXA5 2EXC3 2EXE4 Т" +/-0.003 іп 2EXN3 2EXP2 2EXP7 
РУМ +/-0.003 in 2EXAG 2EXC4 = 2 +/-0.003 in 2EXN4 2ЕХРЗ — 
20" +/-0.003 іп 2EXA7 2EXC5 = 27 +0.047/-0.000 іп 2ЕХМ5 2ЕХР4 — 
2%" +/-0.003 іп 2EXA8 2EXC6 — 3 +0.047/-0.000 in 2EXN6 = = 
EX +/-0.003 in 2EXA9 — — 39 +0.047/-0.000 in 2EXN7 — — 
Meets standards ASTM A582 T +0.062/-0.000 in 2EXN8 = = 
V +/-0.0015 in — — 2EXC7 Meets standards ASTM A276 
РУМ +/-0.003 in — — 1ZDF4 2 +/-0.003 in = = 17062 
2 +/-0.003 in — = 120Е5 2" +0.047/-0.000 іп = E 17003 
2% +/-0,003 in = = 170Ғ6 3 +0.047/-0.000 in — 1ZDF8 12064 
3 +/-0.003 in — 12DF3 120Е7 3%" +0.047/-0.000 in — 1ZDF9 17005 
Type 304 - Unpolished/Annealed 4 +0.062/-0.000 in — DNI 1ZDG6 
Meets standards AISI 304 3041, AMS 5639, AMS 5647, ASTM 1FT. З ЕТ. 
A182, ASTM A479, UNS# 530400 530403 LENGTH#E LENGTH#+ LENGTH#+ 
ж +/-0.0015 in — — 2EXJ5 Item Item Item 
y +/-0.002 in = 2EXH3 2EXJ6 Dia. Dia. Tolerance No. No. No. 
М +/-0.002 іп -- 2EXH4 2EXJ7 Type 302 - Mill/ 
y +/-0. eal i = 2EXH5 2EXJ8 Meets standards ASTM A313 
Т +/-0. = 2EXK1 Tie in +/-0.002 in 48К021 — — 
Meets standards AMS 5639, ASTM 1276; ASTM MIS Y2 in +/-0.002 in = 48KU25 = 
x +7-0.002 in 2EXG3 — — Ys in +/-0.002 in — 48KU23 — 
Ж +/-0.002 іп 2EXG4 2EXH6 2EXJ9 Type 303 - Mill/ 
1" +/-0.0025 іп 2EXG5 2EXH7 — Meets standards ASTMA581 
1W +/-0.0025 in 2EXG6 2EXH8 2EXK2 TA in +/-0.003 in = = 16NJ05 
1%" +/-0.0025 іп 2EXG7 2EXH9 2ЕХКЗ He in +/-0.003 іп = = 16NJ06 
Ту" +/-0.003 іп 2EXG8 2EXJ1 2EXK4 3s in +/-0.003 in — — 16NJ07 
1%" +/-0.003 in 2ЕХб9 2EXJ2 2EXK5 Type 303 - Mill/Annealed 
1%" +/-0.003 in 2EXH1 2EXJ3 2EXK6 Meets standards ASTM A320, ASTM A582 
2 +/-0.003 in 2EXH2 2EXJ4 2EXK7 Je in +/-0.002 in 48KU24 = = 
Type 316 - Unpolished/Annealed Yin +/-0.002 in — 48KU29 — 
Meets standards AISI 316 316L, AMS 5648, AMS 5653, ASTM Mis in +/-0.002 in 48KU27 — — 
A182, ASTM A479, UNS# 531600 531603 % in +/-0.002 in — 48KU26 = 
ж +/-0.0015 in — ЗАМНЗ 3GTD4 s in +/-0.002 in 48KU28 == == 
y +/-0.002 in 3ANNG — 3GTD5 Yin +/-0.002 іп 48KU22 = = 
У" +/-0.002 їп = = 3GTC4 


Length tolerance: * +1.000"; T +3.000"; + +6.000"; £t +0.032". 
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RAW MATERIALS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Stainless Steel 


Stainless Steel—Stock 


= Width tolerance: +0.094"/-0.031" 

= Length tolerance: 21.000" 

= Length: 6 ft. 

= Meets ASTM A240 and A480 standards 


Note: Additional sizes are available; call Thickness Item Thickness Item 
1-800-GRAINGER (472-4643). Width Tolerance No. Width ^ Tolerance No. 
1in Thickness 2.Біп 40.060/-0.010" 4YTW5 
Thickness Item Thickness Item Thickness Item Thickness Item 1.25 in -0.050/-0.010" 4YUHS 0.75 in Thickness 
Width ^ Tolerance No. Width —— Tolerance No. Width ^ Tolerance No. Width ^ Tolerance No. 1.5in +0.050/-0.010" 4YUH6 2іп  40.060/-0.010' 4YTX1 
304 Alloy 0.375 in Thickness 0.5 in Thickness 0.375 in Thickness 2in  40.050/-0.010' 4YUH7 0.25 in Thickness 
0.125 in Thickness lin +0.60/-0.010" 4YUD5 2іп -0.60/-0.010: 4YUF2 | 4in +0.60/-0.010° 4YUE3  2.5in 40.050/-0.000 4YUH8 — 3in  40.050/-0.010' 4YTV2 
0.5 in +/-0.010" — AYTX6 1.25 іп +0.60/-0.010" 4YUD6  2.5in +0.60/-0.010° 4ҮШЕЗ 0.5 in Thickness 3in  40.050/-0.010' ДҮЙНӨ 0.375 in Thickness 
0.625 in --0010 — AYTX7  1.5in +0.60/-0.010" 4YUD7 0.625 in Thickness 4in %0.60/-0.010: 4YUF6 — 4in +0.050/-0.010" 4YUJ1 — 3in +0.060/-0.010" 4YTV9 
0.75in ^X +/-0.010"  4YTX8 175in +0.60/-0.010" 4YUD8 2іп -0.60/-0.010" 4YUG2 0.75 іп Thickness біп  40.050/-0.010' 4YUJ2 0.5 in Thickness 
0.188 in Thickness 0.5 in Thickness 2.5in  40.60/-0.010' 4YUG3 4іп +0.050/-0.010" 4YUH2 316 Alloy 3in  40.060/-0.010" AYTW6 
0.5іп 40.050/-0.010' 4YTY7 — Tin  40.60/-0.010 4YUE7 0.75 in Thickness 0.25 in Thickness 0.25 in Thickness 0.75 in Thickness 
0.25 in Thickness 1.25in 40.60/-0.00' 4YUE8 2іп -0.050/-0.010" 4YUG8 ^ 5in  +0.050/-0.010" 4YUA8 0.5 in +0.050/-0.010" 4YTU6 3Зіп -0.060/-0.010” 4YTX2 
0.5іп -0.050/-0.010" 4YTZ6 — 1.5in +0.60/-0.010" 4YUE9  2.5in +0.050/-0.010° 4YUG9 0.375 in Thickness 0.188 in Thickness 0.25 in Thickness 
0.75 іп 40.050/-0.010" 4YTZ7 1.75 іп +0.60/-0.010° 4YUF1 0.188 in Thickness Sin _ +0.60/-0.010" 4YUE4 — fin +0.050/-0.010" 4YTUS — 4in  «0.050/-0.010" 4YTV3 
0.375 in Thickness 0.625 in Thickness 3in +0.050/-0.010" 4YTX5 0.5 in Thickness 0.25 in Thickness 0.375 in Thickness 
0.75 іп +0.60/-0.010" 4YUD4 1іп +0.60/-0.010" 4YUF9 0.125 in Thickness Sin 0.60/-0.010: 4YUF7 1іп +0.050/-0.010" 4YTU7 — 4 in +0.060/-0.010" 4YTW1 
0.5 in Thickness 1.5in +0.60/-0.010" 4YUG1 3іп +/-0.010" 4ҮТҮ4 0.625 in Thickness 1.5 іп +0.050 /-0.010" 4YTU8 0.5 in Thickness 
0.75 іп +0.60/-0.010° 4YUE6 0.75 in Thickness 0.25 їп Тһіскпеѕѕ біп __+0.60/-0.010" 4YUG5 0.375 in Thickness 4in +0.060/-0.010" 4YTW7 
0.125 in Thickness {in +0.60/-0.010" 4YUG6 Зіп  40.050/-0.010' 4YUA5 0.75 in Thickness {din  40.060/-0.000' 4YTV5 0.75 in Thickness 
lin +/-0.010" — 4YTX9 1.5іп +0.050/-0.010" 4YUG7 — 3.5in 40.050/-0.010' 4YUAG — 5in +0.050/-0.010° 4YUH3 15 in +0.060/-0.010" 4YTV6 — 4in +0.060/-0.010° 4YTX3 
1.25 in +/-0.010" 4ҮТҮ1 0.125 in Thickness 0.375 in Thickness 0.125 in Thickness 0.5 in Thickness 0.25 in Thickness 
1.5 in +/-0.010" 4ҮТҮ2 2in +/-0.010" — AYTY3 — Sin -060/-0.010: 4YUE2 біп +/-0.010" — 4YTY6 — iin -0.060/-0.010" 4JYTW2 — 5in +0.050 /-0.010" 4YTV4 
0.188 in Thickness 0.188 in Thickness 0.5 in Thickness 0.188 in Thickness 1.5 іп 40.060/-0.010' 4YTW3 1 in Thickness 
Tin +0.050/-0.010" 4ҮТҮ8 2in  40.050/-0.000" 471772 Зіп +0.60/-0.010" 4YUF4 біп  40.050/-0.010' 4ҮТ25 0.75 in Thickness 2in  40.060/-0.010" 4YTX4 
1.25in +0.050/-0.010" 4YTY9 2.5іп +0.050/-0.010" 4YTZ3 — 3.5in +0.60/-0.010" 4YUF5 0.25 in Thickness tin +0.060/-0.010" 4YTW8 
1.5in 40.050/-0.010' 4YTZ1 0.25 in Thickness 0.625 in Thickness біп  40.050/-0.010' 4AYUA9 1.5 in +0.060/-0.010" 4YTW9 
0.25 in Thickness 2in  40.050/0.0010' 4YUA3 — 3in +0.60/-0.010" 4YUG4 0.375 in Thickness 0.25 in Thickness 
din +0.050/-0.010" 4YTZ8 2.5 in +0.050/-0.010" 4YUA4 0.75 in Thickness біп +0.60/-0.010° 4YUES — 2in -0.050/-0.010" 4YTU9 
1.25 in +0.050/-0.010" 4YTZ9 0.313 in Thickness 3in +0.050/-0.010" 4YUH1 0.5 in Thickness 2.Біп +0.050 /-0.010" 4YTV1 
1.5in 40.050/-0.010" 4YUA1 2in 30.050/-0.010" 4YUD2 0.125 in Thickness біп +0.60/-0.010" 4YUF8 0.375 in Thickness 
1.75 in 40.050/-0.010' 4YUA2 0.375 in Thickness 4in +/-0.010" — 4YTYS 0.75 in Thickness 2in +0.060/-0.010" 4YTV7 
0.313 in Thickness 2in  40.60/0.0010 4YUD9 0.188 in Thickness біп  40.050/-0.010' 4YUH4 2.5іп +0.060/-0.010" 4YTV8 
tin +0.050/-0.010" 4YUD1 2.5іп +0.60/-0.010" 4YUE1 4in —40.050/-0.010' 4YTZA 0.5 in Thickness 
0.25 in Thickness 2in  40.060/-0.010" 4YTW4 
4in -0.050/-0.010” 4YUA7 
Stainless Steel—Precision Ground Blanks 
Precision blanks have highly consistent dimensions with guaranteed tolerances. Machine-ready materials 
increase throughput to help minimize preparation and setup times. Type 304 meets ASTM A240 standard. 
Type 316 meet ASTM A240 and ASTM A167 standards. 
Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). 
2.0 inx 4.0 inx 6.0 inx 8.0inx | 12.0inx | 12.0inx 12.0inx | 18.0inx | 24.0 іпх Item 
12.0int | 12.0int | 12.0 іп | 12.0int | 12.0int | 18.0 int 24.0inf | 18.0int | 24.0 ini Thicknesst Widtht Lengtht No. 
Item Item Item Item Item Item Item Item Item Type 304 - Mill/Annealed 
Thickness No. No. No. No. No. No. Thickness No. No. No. 2.0 in 4.0 in 6.0 in 1NZW5 
Type 304 - Mill/Annealed Type 304 - Mill/Annealed i 4.0 in 8.0 in INZW6 
0.25 in 1NZR1 1NZR3 1NZR4 1NZR5 1NZP8 — 0.25 in 1NZP9 — 1NZR2 3.0 in 3.0 in 1NZW7 
0.375 in INZR8 {NZT1 1NZT2 1NZT3 INZR6 = 0.375 in TNZR7 — TNZR9 3.0 in 6.0 in 9.0 in INZW9 
0.5 in 1NZT6 1NZT8 1NZT9 1NZU1 1NZT4 = 0.5 in 1NZTS = 1NZT7 6.0 in 12.0 in 1NZW8 
0.625 in 1NZU4 1NZUG 1NZU7 1NZU8 1NZU2 = 0.625 in 1NZU3 = 1NZUS 40in 4.0 in 4.0 in ANZX1 
0.75 in 1NZV2 1М2/4 1NZV5 1NZV6 1NZUS = 0.75 in 1NZV1 — 1NZV3 Type 316 - Mill/Annealed 
1.0 in 1NZV9 1NZW2 INZW3 1NZW4 1NZV7 = 1.0 in 1NZV8 = 1NZW1 20in 4.0 in 6.0 in 1UXF1 
Type 316 - Mill/Annealed Type 316 - Mill/Annealed el 4.0 in 8.0 in 1UXF2 
0.25 in 1NZX6 1NZX8 1NZX9 1NZY1 1NZX2 1NZX3 25 in 1М7Х4 1М7Х5 1NZX7 3.0 in 3.0 in 1UXF3 
0.375 in 1NZY6 1NZY8 1NZY9 1NZZ1 1М2Ү2 1М2Ү3 0: 375 in 1М2Ү4 1М2Ү5 1NZY7 3.0in 6.0 in 9.0 in 1UXF5 
0.5 in 1NZZ6 1NZZ8 1NZZ9 1PAA1 1NZZ2 1NZZ3 0.5 in 1NZZ4 1NZZ5 1NZZ7 6.0 in 12.0 in 1UXF4 
0.625 in 1PAA7 1PAB2 1PAB3 1PAB4 1PAA2 1PAA3 0.625 in 1PAM АРАА5 1РАА9 4.0 in 4.0 in 4.0 in 1UXF6 
0.75 in 1PAB9 1PAC2 1PAC3 1PAC4 1РАВ5 1PAB6 0.75 in 1PAB7 1PAB8 1РАС1 5.0 in 5.0 in 5.0 in 1UXF7 
1.0 in 1UXES 1UXE7 1UXE8 1UXE9 1РАС5 1UXE2 1.0 in 1UXE3 1UXE4 1UXE6 


Stainless Steel—90? Angles 
= Length: 7 ft. 
= Leg Length tolerance: +0.125/0.000" 
Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). 
304 ALLOY | 316 ALLOY 


304 ALLOY | 316 ALLOY 


Item Item Item Item 
Leg Length Finish Temper No. No. rim Temper No. No. 
Ув in Thick ASTM A276 ЕТА А, 00-5- 763 Condo A 
ASTM A276 and A479, Annealed Tein Unpolished Annealed SDRP9 — 
3i in Mill Hot Rolled 4YTL7 — 2in Unpolished Annealed ЗОВЕ — 
Tin Mill Hot Rolled 4YTL8 4YTJ5 % in Thick 
Tin Mill Hot Rolled 4YTL9 4YTJ6 ASTM A276 and M79, Annealed 
Tein Mill Hot Rolled ДҮТМІ 4YTJ7 Tin Mill Hot Rolled 4ҮТМ8 4ҮТК5 
2 in Mill Hot Rolled ДҮТМ2 4YTJ8 Tein Mill Hot Rolled ДҮТРІ AYTK7 
ASTM Ет Condition А, 00-5-763 Condition А 2іп Mill Hot Rolled 4YTP2 4YTK8 
1 іп Unpolished Annealed 3DRP6 — 2 іп Mill Hot Rolled ДҮТРЗ 4YTK9 
Tin Unpolished Annealed 3DRP7 — 3 in Mill Hot Rolled 4YTP4 4YTL1 
2in Unpolished Annealed 3DRP8 — 4in Mill Hot Rolled ДҮТР5 ДҮТІ2 
Зв in Thick ASTM A276 Condition A, QQ-S-763 Condition A 
ASTM A276 and A479, Annealed Tein Unpolished Annealed 3DRR2 — 
Tin Mill Hot Rolled 4YTN3 4YTJ9 2in Unpolished Annealed 3DRR3 — 
Tin Mill Hot Rolled ДҮТМ4 ДҮТКІ 36 in Thick 
Tein Mill Hot Rolled 4ҮТМ5 4YTK2 ASTM A276 and A479, Annealed 
2in Mill Hot Rolled 4YTN6 4YTK3 3in Mill Hot Rolled 4YTP8 4YTL5 
2 іп Mill Hot Rolled AYTN7 4YTK4 4in Mill Hot Rolled 4YTP9 AYTL6 
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RAW MATERIALS 
Stainless Steel 


ind information on Stainless Steel types on page 2184. 


3" Diamond Engine Turn 


Hammer Tone 


6-ом 


Stainless Steel— 
Architectural Sheets 


Note: For additional sizes and image detail, see Grainger.com®. 
Thickness Thickness 


.. Texture Finish Gauge (Decimal) Tolerance 
Leather Grain #4 16ga 0.058 іп -/-0.003 
Oxford #4 16 да 0.058in +/-0.003 
Squares БА 16ga 0.058in -/-0.002 
оп- ; 

Vertex SV Directional 16 ga 0.058 in +70.003 
5-SM #4 18 да 0.046in -/-0.002 
m GM #4 20да 0.035 іп +/-0.003 
d Sta BA 200а 0.035іп +/20.003 
T22 ony Slack НГ FPR Hairline 200а 0.035in +/-0.002 
T22 Prestige Gold HL ЕРА Hairline 200а 0.035in -/-0.002 
T22 Prestige Gold Mirror Mirror 200а 0.035іп +/-0.002 
T22 Quartz Bronze HL FPR Hairline 20ga 0.035 in -/-0.002 
T22 Quartz Bronze Mirror Mirror 200а 0.035in +/-0.004 
Windsor 0.035 іп +/-0.002 
3 in Diamond 0.028 in +/-0.0015 
Engine Turn 0.028 in +/-0.004 
inen 0.028іп +/-0.004 
Woodgrain 0.028 іп +/-0.0015 

6-0 0.023 іп Д 

mu Hamm Tone | L 0.023 


Cambridge 


Item 
No. 
481F89 
481G18 
481641 


481H21 
481082 


481F77 


Stainless Steel— 


Width & 
Square Stock sve Tolerance 
= Length: 6 ft. 100000005. 
= Length tolerance: +1.000" ag e 2. 004, 
Meet ASTM A276 and A479 +0.000/-0.004" 
standards. E ERE 


1. 125 in +0.000/-0.006" 
2in +0.000/-0.006" | 


2186 GRAINGER. 


304 ALLOY |316 ALLOY 


Item Item 
No. No. 
4YTT 4YTR1 
4YTT6 4YTR3 
AYTT7 | 4YTR4 
4YTT8 4YTR5 

AYTR 
— 4YTR2 


+0.000/-0. maz TU1 
AY 


AYTR9 
4YTT4 


4YTU4 


A81F32 | 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


| 12 іп 
ны ен 6inx6in| х12іп 
smi Thickness Item | Item 
Thickness Tolerance No. | No. 
pe 17-4 PH - Un polished/Anngaled — 


ets Standards | AMS 5604, ASTM 


Stainless Steel— 


.A693-03, UNS# 517400 - 
‘0.188 in «0.045/-0.010 


Plates 


= Width and length 
tolerances: + 
0.125/0.000" 


Note: Additional sizes are available; 
call 1-800-GRAINGER (472-4643). 


“Type 304/304L Unpolished/A: im 
leets standards 5! 13H, A480, a 


5511H, ASME 30248, ASTM А240 __ 
0.1881 045/-( 


Stainless Steel— 
Sheet Metal Strips 


= Length tolerance: 20.0625" for 
Mill; 30.032" for 432BA 

= Thickness tolerance: 30.002" 

= Width tolerance: 30.005" 


Offer good formability and corrosion resis- 0; ir 


tance. Strips can be cut, drilled, soldere 
or shaped. Meet ASTM A240 standard. 


Stainless Steel— 
Square Ornamental 
Tubing 

= Length 6 ft. 


= Wall thickness +0.100"/ 
length tolerances: +1.000" 


Meets ASTM A554 standards. 


Pkg. Item 
Dia Qty. No. 

302 Alloy ait — —— 
Vie in 100 |. 49AE83 
35 in 100 | 4RJK3 
Ys in 100 4RJK4 
%» in 100 4RJK5 
Asin 100 4RJK6 
182 in 100 4RJK7 
Vain 100 4RJK8 
i 25 4RJK9 

% 25 4RJL1 
100 4RJL2 

100 4RJL3 

100 48.14 

100 4RJL5 

100 4RJL6 

NM 00 БЕЛІНДЕ 

25 4818 
25 | 4RJL9 
25 49AE84 


Find even MORE on Grainger.com? 


Item 
Width — Thickness engin No. 
Type 430 - ESAERAREN ей ә 
12 in 5MWR2 
6in ? mat in 12 in 5MWR3 
25in  12in jMWRA 
ERE 430 - мапе gn Eg 
2in ift 48KU36 
0.75 in 5 012 in 1ft 48KU38 
0.5 in 0.018 in ІН 48KU40 
0.75 in 0.018 in 1ft 48KU41 
5 in 0.025 in ІН 48KU43 
0.75 in 0.025 in 1ft 48KU44 
d, 0.012 in ІН 48KU37 
tin 0018їп ift 48KU39 | 
0.025 in ІН 48KU42 
Outside 
Outside Inside Wall Square Item 
‘be al Square Thickness Tolerance Мо. 
чүй 3 
V ўв іп 0 +/-0.015 1 іп 
y іп 0 
in 0 
le in 0 
Ain 0 /-0.015 1 
iin 0 +/-0.015 in 
iw' 1Y&in 0.083in +/-0.020 in 
ilV&in  0.12in -/-0.020 in 
1%іп  0.065in -/-0.020 in 
m iV in 0.083in +/-0.020 in 
T%in  0.12in  -/-0.020in 
= {hin  0.18in  4/-0.030 in 
19 19/«in 0.083 in -/-0.020 in 
T%in 0.065іп -/-0.020 in 
12/2 in 0.083in +/-0.020 in 
2" T%in 0.12in — +/-0.020 in 
Tain 0418іп +/-0.030 in 
Tin 0.25in +/-0.030 in 
2y" 234in  0.12in -/-0.020 іп 
2in 0.25 in -/-0.030 in 
"m 234in  0.12in —4/-0.030 in 
2 іп 0.25іп +/-0.030 in 
6€  5YVWin  025in -/-0.060іп 


Stainless Steel Balls 


= Dia. tolerance: +/-0.0005 
(302 and 316 alloy) 
= Dia. tolerance: +/-0.0001 (404C alloy) 


Pkg. | Нет 
E а Qty. | No. 

0 

qa 100 | 4RJH2 
Yea in 100 | 4RJH3 
35» in 100 4RJH4 
Win 100 4RJH5 
36. in 100 4RJH6 
55» in 100 4RJH7 
He in 100 | ARJH8 
ә ІП 100 | 4RJH9 
YA in 100 | A4RJJÍ 
3» in 100 | 4842 
te in 100 | 4RJJ3 
Tz in 50 | A4RJJA 
36 in 50 | 4RJJ5 
TAs in 50 | 48/26 
Yin 25 | 4RJJ7 
Asin 25 | 48Ш8- 
Hin 10 | 48.09 
in 5 | 4RJK1 
{in 2 4RJK2 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


RAW MATERIALS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Stainless & Carbon Steel 
Feet 
(1 Ib. coils) Item 
Thickness Feet per Lb. Min. Tensile Strength (psi) No. 
0.006 in / 0.152mm 10,404.0 325,000 5XB95 
0.007 in / 0.178mm 7,644.0 325,000 5XE81 
0.008 in / 0.203mm 5,853.0 325,000 5XE82 
0.009 іп / 0.229mm 4,624.0 325,000 5XE83 
0.010 in / 0.254mm 3,746.0 320,000 5XE84 
0.011 in/0.2/9mm 3,096.0 318,000 5XE85 
0.012 in / 0.305mm 2,601.0 316,000 5XE86 
0.013 in / 0.330mm 2,217.0 314,000 5XE87 
0.014 in / 0.356mm 1,911.0 312,000 5XE88 
0.016 in / 0.406mm 1,464.0 308,000 5XE89 
0.018 in /0.457mm 1,156.0 304,000 5XE90 
0.020 іп / 0.508mm 937.0 300,000 5XE91 
0.022 in / 0.559mm 774.0 296,000 5XE92 
0.024 іп / 0.610mm 651.0 292,000 5XE93 
0.026 in / 0.660mm 555.0 291,000 5XE94 
0.029 in /0.737mm 446.0 285,000 5XE95 
0.031 in/0.787mm 390.0 285,000 5XE96 
Stainless Steel—Wi шш m пшр 
an А In К mm i A 
ain ess ee ire 0.037 in /0.940mm 274.0 280.000 5XE99 
» Sold in 1-Ib. coils 0.039 in / 0.991mm 247.0 275,000 5XU10 
; ; 0.041 in / 1.041mm 223.0 275,000 5XU11 
» Excellent corrosion resistance 0.043 in / 1.092mm 203.0 272000 5XU12 
Smooth-finish, full-hard, Type 302 wire is spring-tempered for indus- 0015 ту Тап, 1852 212000 SAU 
trial uses including wire forms, control linkages, springs, armature 0.050 in / 1.270mm 150.0 267,000 5XU15 
binding, and ceramic cutting. Comes in an easy-to-use dispenser 0.051 in / 1.205mm 144.0 265,000 5XU16 
0.055 in / 1.397mm 124.0 261,000 5XU17 
box. Meets ASTM A555, ASTM A313, ASTM A580, and AMS 5688 0.059 in / 1.499mm 108.0 258,000 5XU18 
standards. 0.0625 in / 1.588mm 97.0 258,000 5XU19 
кы ы аны шылы ШЕГІ Li и 
[шш киы ыа кы кы ыы ы ышы ин 
К ЕНЕҢ 
MERRE 
" TT eee 
a a Wel Sie Brel Bre Ene Be Bie E 
= | Carbon Steel— 
ы іт, 1 1 
Wire Cloth— НЕНІҢ Мивіс Міге 
304 Stainless Steel, рр = Sold in 1-Ib. coils High-Carbon Steel—1085 carbon 
Milling Grade еве Sm пете вени ЫЫ BL Spring-tempered wire is used for steel alloy provides high tensile strength 
g control linkages, ceramic cutting, arma- апа high fatigue resistance. 
и 48Lx48W ture binding, wire forms, springs, and Spring Steel—Full-hard, smooth-finish 
Lighter wire diameters than standard other industrial uses. Packaged in an 300 Series stainless steel provides 
(market) grade provide a greater percent- MEME Bes sd ee excellent corrosion resistance. 
age of open area in the screen cloth. an come in tubes. 
Note: Additional sizes are available; call Meets ASTM A228 standard. ЕТЕ m 
1-800-GRAINGER (472-4643). Thickness Feet per Lb. Min. Tensile Strength (psi) No. 
Mesh Size Item High Carbon Steel Alloy 
(Holes per Inch) Opening Size ^ Open Area (%) Wire Dia. No. 0.006 in / 0.152mm 10,404.0 415,000 3L529 
0.75 in 77 % 0.105 in 3DLG8 0.007 in / 0.178mm 7,644.0 407,000 3L532 
Coarse 10in 797% 0.12 in 3DLG5 0.008 in / 0.208mm 5,853.0 399,000 31534 
И 81.9% 0.105 in 3DLG6 0.009 in /0.229mm 4,624.0 393,000 31536 
2x2 0.42 in 70.5 % 0.08 іп 3GNP6 0.010 in /0.254mm 3,746.0 387,000 31538 
0.437 іп 76.4% 0.063 in 3GNP7 0.011 in/0.279mm 3,096.0 382,000 3L541 
3x3 0.279 in 70.1% 0.054 in 3GNP9 0.012 in / 0.305mm 2,601.0 377,000 31543 
0.286 іп 73.6 % 0.047 іп 3GNR1 0.013 in / 0.330mm 2,217.0 373,000 3L545 
0.187 in 56 % 0.063 in 3GNR2 0.014 in / 0.356mm 1,911.0 369,000 3L547 
4x4 0.203 in 65.9 % 0.047 in 3GNR4 0.016 in / 0.406mm 1,464.0 362,000 31549 
0.215 in 74% 0.035 in 3AKJ1 0.018 in /0.457mm 1,156.0 356,000 3L552 
0.12 in 51.5 % 0.047 in 3GNR7 0.020 in / 0.508mm 937.0 350,000 31554 
6x6 0.126 in 57.2% 0.041 in 3GNR8 0.022 in / 0.559mm 7740 345,000 31556 
0.132 in 62.7% 0.035 in 3GNR9 0.024 in / 0.610mm 651.0 341,000 31558 
i 627% 0.035 in 3GRC6 0.026 іп / 0.660mm 555.0 337,000 3L561 
8x8 0.093 in 55.4% 0.032 in 3GNT4 0.029 іп /0.737mm 446.0 331,000 31563 
0.097 іп 60.2 % 0.028 іп 3GRC8 0.031 іп /0.787тт 390.0 328,000 31565 
0.065 іп 423% 0.035 in 3GRC9 0.033 іп / 0.838mm 344.0 325,000 31567 
10x10 0.075 in 56.3 % 0.025 in 3GNT8 0.035 in / 0.889mm 306.0 322,000 31569 
i 56.3 % 0.025 in 3GRD1 0.037 in / 0.940mm 274.0 319,000 3L572 
0.088 in 64% 0.02 іп 3AKJA 0.039 іп / 0.991mm 247.0 316,000 31574 
12x12 0.051 in 37.5 % 0.032 in 3GNU1 0.041 in / 1.041mm 223.0 314,000 31576 
0.06 іп 51.3% 0.023 in 3GNU3 0.043 in / 1.092mm 203.0 311,000 31578 
14x14 0.051 in 51% 0.02 іп 3GNUA 0.045 in / 1.143mm 185.0 309,000 3L581 
16x16 0.045 in 507% 0.018 іп 3GNU6 0.047 in / 1.194mm 170.0 307,000 31583 
0.0535 іп 73.3% 0.009 іп 3ALR7 0.049 in / 1.245mm 156.0 304,000 31585 
0.0386 in 48.3 % 0.017 іп 36805 0.051 іп / 1.295mm 144.0 303,000 31587 
18x18 : 48.3 % 0.017 in 3GNU7 0.055 in/1.397mm 124.0 300,000 3L589 
0.0466 in 70.2% 0.009 in 3AND2 0.059 in / 1.499mm 108.0 296,000 31592 
20x20 0.03 in 36 % 0.02 in 3GNU8 0.063 іп / 1.600mm 95.0 293,000 31594 
0.034 іп 46.2 % 0.016 іп 3GNU9 Spring Steel 
0.0277 in 442% 0.014 in 3DNT8 0.015 in 1,666.0 365,000 15V224 
24х24 0.0342 in 67.2% 0.0075 in 3AND4 0.020 in 937.0 350,000 15V225 
: 67.2 % 0.0075 in 3ALT1 0.025 in 600.0 341,000 15V226 
30 x 30 0.0213 in 40.8 % 0.012 in 3DNT9 0.032 in 366.0 327,000 15V227 
35 x 35 0.0176 in 33.8 % 0.011 in 3GNV8 0.039 in 248.0 318,000 15V223 
0.015 in 36 % 0.01 in 3AJU1 0.047 in 171.0 306,000 15V228 
40 x 40 3 36 % 0.01 іп 3DNU1 0.055 in 122.0 300,000 15/229 
0.0185 in 54.8 % 0.0065 in 3ALT9 0.062 in 96.2 293,000 15V230 
48 x 48 0.0153 in 54.2% 0.0055 in 3ALU4 0.078 in 61.2 282,000 - 312,000 15V231 
60 x 60 0.0092 in 30.5 % 0.0075 in 3GNW5 0.094 in 43.0 274,000 15V232 
80 x 80 0.0088 in 49.6 % 0.0037 in 3ALW1 0.125 in 24.0 261,000 15V233 
150 x 150 0.0041 in 37.9% 0.00261п 3GNX2 0.156 in = 300,000 to 335,000 33HE32 
200 x 200 0.0029 in 33.6 % 0.0021 in 3GNX5 0.187 in = 300,000 to 335,000 33HE33 
0.0034 in 46.2% 0.0016 in 3AJUS 0.218 in = 300,000 to 335,000 33HE34 
325 x 325 0.0017 in 30.5 % 0.0014 in 3AJV2 0.250 in = 300,000 to 335,000 33HE35 
400 x 400 0.0015 in 36 % 0.001 in 3GNY3 0.281 in = 300,000 to 335,000 33HE36 
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RAW MATERIALS Scan. Order. Done. ap 


Wire Mesh & Metal Perforated Sheets Details on page A1. 
шашашаша ша еш а : А Е 
44941 Wire Mesh—PVC Coated Galvanized 

444-4 Coated welded wire can handle intensive use without stripping or peeling in 
Бе Е ва ва ве 173: : Қ Е АВАЙ: 
industrial, cage, and marine applications. 
4ftWx48inL | 4 ftW x 96 inL 
қ " Opening Item Item 
Mesh Size olor Wire Dia. ize No. No. 
BEDEREN Wire Mesh PVC Coated Galvanized 
ERUERA! Fine 
1111111 Winx in Black 0.063in — 0.437 in 49N578 49N580 
"TTTTTT, Medius; Yellow 0.063 in 0.437 in 49N588 49N590 
Black 0.08 in 0.92 in 49N598 49N601 
1іпхііп Black 0.105 in 0.895 in 49N609 49N611 
Yellow 0.105 in 0.895 in 49N619 49N621 
Coarse Yell 0.1051 1.3951 49N641 
i elow in £ in = 
mgae-emmemsm Vin Black 010511 1.395 in 190625 190631 
It ғ эп Yellow 0.105in — 1.895 in 49N659 49N661 
Black 0.105in 1.895 in 49N649 49N651 
4ЕТХАЕТ|4 FTX 8 FT 
Trade Item Item 
Overall Thickness Size Opening Size No. No. 
3003 Aluminum - H14 Temper (Mill) 
А Flat 
Raised 0.055 in 1 35 in-#0.081 1.063 x 2.750 in — 5PAW1 
0.06 in 7 іп-#0.081 0.313 x 1.000 in БРС09 | 5PAWO 
0.07 in 34 in-£0.081L 0.688 x 1.750 in 5РСЕЗ 5PAW3 
: 34 in-#0.081 0.688 x 1.750 in 5PCE1 | 5PAW2 
0.08 in 1 Y^ in-#0.125 1.000 x 2.750 in 5PCE6 | 5PAWA 
= 5 іп 34 in-£0.125 0.625 x 1.750 in 5PCE7 | 5PAW5 
alse 
Expanded 0.186 in % in-#0.081 0.375 x 0.938 in 5PCF5 | SPAWS 
0.2 in 34 in-£0.081L 0.750 x 1.688 in 5PCF9 5PAX1 

Metal Sheets 0.24 in 1 Ye in-#0.081 1.188 x 2.500 in — 5PAWS 

ха . i m 0.3 in 1% in-#0.125 1.188 х2.500іп | SPCG2 | 5PAX2 

Strong, rigid sheets allow air and light to pass through. Mesh construction is Sor st 0.308 Un RT A 100125 0.688 х 1.688 іп 5PCG3 5PAX3 

easily shaped, welded, and cut. Flat sheets provide a smooth surface. Raised 304 Stainless Steel - 28 Temper (MM) 

sheets are used in applications that require surface traction. 0.04 in 72 in -#18 0.313 x 1.000 in SPCUA | 5РСС2 

Yin -#16 0.313 x 1.000 in 5PCUO | 5PCAS 
AFTXAFTIAFTX8FT 0.05 in 34 in -£16 0.750 x 1.813 in 5PCU2 | 5PCCÍ 
Trade Item Item 1% in -#16 1.063 x 2.750 in 5PCU1 5PCCO 
Overall Thickness Size Opening Size No. No. 0.07 in 34 in -#13 0.625 x 1.750 in 5PCT6 5PCA8 
1008 Carbon Steel - Cold Rolled Temper (Mill) 0.08 in 1% їп -#13 1.000 x 2.625 in 5PCT5 | 5PCA7 
Flat 0.12 in 34 in -#9 0.563 x 1.688 in 5PCUG | 5PCC3 
0.03 in Yi in -#20 0.094 x 0.688 in — 5PAY5 Raised 
0.04 in V in -#18 0.094 x 0.688 in 5PCJ3 5PAY3 0.164 in іп -#18 0.438 x 0.938 in 5PCV9 | 5РССӘ 
0.05 in Ў in -#16 0.250 x 1.000 in — 5PAX9 а іп -#16 0.438 x 0.938 in 5PCV5 | 5PCC6 
Жіп -#13 0.250 x 1.000 in — 5PAX4 02in % in -#13 0.750 x 1.688 in 5PCV1 5PCC5 
0.07 in Yin -£13 0.688 x 1.782 in = 5PAX6 Е Yin #16 0.813 x 1.750 in 5PCV7 | 5PCC8 
1% in -#13 1.063 x 2.750 in = 5PAX5 0.22 in 1% in -#13 1.250 x 2.625 in 5PCVO | 5PCC4 
0.17 in T% in -#9 1.000 x 2.563 in — 5PAYG 316 Stainless Steel - (Annealed) 
0.12 in % in -#9 0.563 x 1.688 in — 5PAY7 Flat 
Raised 0.05 in Тіп -#16 0.313 x 1.000 in 5PCT3 | 5РС01 
0.125 in V in -#18 0.172 x 0.719 in 5PCN3 | 5PAZ8 0.07 in 34 in -£13 0.625 x 1.750 in 5PCT1 5РС00 
0.157 іп Yo in -#16 0.375 x 0.938 in 5PCL7 5PAZ4 Zinc Galvanized Carbon Steel - Hot Rolled 
0.182 in % in -#13 0.313 x 0.938 in — 5PAZÜ 0.05 in Yin -#16 0.250 x 1.000 in 5PCR7 | 5РСА5 
0.195 in % in -£13 0.750 x 1.688 in — 5PAZ2 0.07 in Y in #13 0.250 x 1.000 in 5PCR5 | 5PCA4 
0.215 in 1% in -#13 1.188 x 2.500 in — 5PAZ1 0.12 in Yin -#9 0.563 x 1.688 in 5PCR9 = 
0.295 in 17 in -#9 1.125 x 2.375 in — 5РСАТ Zinc Galvanized Galvanized Steel - Hot Rolled 
0.3 in % in -#9 0.688 x 1.562 in 5PCR3 | 5РСАЗ 0.12 in Ya in -#9 0.563 x 1.688 in — 5PCAG 
Hole Center Open Нет 
pics ыы Width Length Thickness Gauge Dia. Spacing Area No. 
T 304 Stainless Steel - Annealed Temper (2B) 
= DU Centor преп. -Mam Round Stage тапет 18 0.094in Yin 33% 5PDLO 
SS. Width Length Thickness Gauge Dia. Spacing Area Мо. “uae 1 SERT e a 
225252525 1008 Carhon Steel - Cold Rolled Temper (Mill) 0.048 in 18 0.125in sin 40% SPDK8 
Sess TM Round Staggered Pattern 0.048 in 18 0.188in Yin 51% 5PDK9 
SSS 0! gg Н Ё L 
LL = 0.036 in 20 0.063in “in 23% 5PDHO 0.048 in 18 0.25in еіп 58% 5РОКТ 

Perforated 2525252 0104611 18 00631 Vein 239; SPDET 0048in 18 025іп “іп 40% SPDKO 

= 0.048 in 18 0.078in Yin 35% BPDFA 56 до —0-06in 16 0.125іп sin 40% SPDKS 

Sheets m 0.048in 18 0.094in 9&in 33% 5PDG2 0.06 in 16 0.188 in “win 51% SPDK6 

cem 0.048in 18 0.125in Увіп 40% SPDF6 006i 16 025іл Увіп 58% 5PDK4 
i i inati il- i in 7i 7 0.06in 16 0.25in %in 40% 5PDJ8 

Used in multiple applications, these sheets are avail 0/44 n 18 0156 in dein % д eae 0.075 in 14 0.125in Me in 40% SPDK3 

able in staggered or straight patterns, with various 0.048 in 18 0.25in sin 58% 5PDF5 0.075 in 14 0.25in %in 40% SPDK2 

hole diameters and open area percentages. 0.06in 16 0.063 in іп 30% 5PDE3 012in 11 025іп Жіп 40% SPDKi 
0.06 іп 16 0.063іп “іп 23% БРрЕ2 Hole Center Open Item 
Hole Center Open Нет 0.06 in 16 0.078 іп Yin 35% 5PDD6 Width Length Thickness Dia. Spacing Area No. 

Width Length Thickness Gauge Dia. Spacing Area No. 0.06 in 16 0.094in 95 in 33% БРрЕї Polypropylene - White 

3003 Aluminum - H14 Temper (Mill) 36in 40in 9-06 in 16 0.125 in Увіп 40% 5PDE1 Round Staggered Pattern 

Round Staggered Pattern 0.06 in 16 0.156in Увіп 63% 5РрЕ5 0.063in 0.125 in sin 40% 5РСҮї 

0.032in 20 0.062in іп 30% 5PDC8 0.06in 16 0.156in зіп 46% 5PDEG 32in 0125іп 0.125in Yein 40% 5РСХЗ 
0.032 in 20 0.062in Yin 23% 5PDC7 0.06in 16 0.188 in іп 50% BPDFÜ двп 0.125in 0.188 in ‘ein 32%  5PCX2 
0.032 in 20 0.125in “sin 40% 5PDC6 0.06in 16 0.188in еіп 32% 5PDE9 0.063in 0.125in sin 40% 5РСҮ4 
0.032 in 20 0.188in “in 51% 5PDC9 0.06in 16 0.25in sin 58% 5PDEO 96 in ~0.125in 0.125in Увіп 40% 5РСХӘ 
0.032in 20 025іп “ein 58% 5PDC4 0.06in 16 025іп віп 40% SPDD9 0.125in 0.188 in sin 32% 5РСХ8 
36in 40in  009in 16 0.062in Yin 23% SPDCO 0.06in 16 0.313 іп еіп 46% SPDF2 Ношиі Straight Pattern . | 

0.05in 16 0.125in “sin 40% 5PDA9 0.06in 16 0.375іп sin 40% 5PDES 32 in 0.125 in 025in Yin 20% БРСМ 
0.05in 16 0.188in “Min 51% 5PDC2 0.06in 16 O05in sin 48% 5PDD7 48іп 0.25in 0.25іп ^in 20%  5PCW5 
0.05in 16 0.25in Sein 40% 5PDA8 0.075in 14 025іп Sein 40% 5PDD3 in 0.25іп 025in ^in 20%  5PCW7 
0.063in 14 0.125in Увіп 40% 5РВАб 0.075in 14 0.375in еіп 40% 5PDD4 PVC - Gray 

0.063 in 14 0.188 in Yin 51% SPDA7 0.075і 14  Q0.5in sin 48% 5PDD2 Round Staggered Pattern 

0.063in 14 0.25in %in 40% 5PDA5 0.25 in 0.25in %in 40% 5PDJ7 32in 025in 05іп ‘Asin 48% 5РСҮ0 

Hex Staggered Pattern Square Straight Pattern 48 in goin 0.063 in 0.125 іп Увіп 40%  5PDA2 

36in 40in 0.032in 20 0.25in 9&in 77% 5PDC5 Збіп 40in 0.06іп 16 O.5in sin 53% SPDD8 0.125in 0.125in ‘ein 40% 5РС78 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


RAW MATERIALS 
Aluminum 


Soft, lightweight, corrosion-resistant alloy conducts 
both heat and electricity. 


ALUMINUM TEMPERS 
H14 (7 Hard) 


Material is strain-hardened only (without additional 
thermal treatment) to a half-hard temper. 


H22 (1⁄4 Hard) 
Material is strain-hardened and partially annealed to 
a quarter-hard condition. 


Yield 
Strength* 
si 


Tensile 
Strength* Hard 
Material si B 


Aluminum Information 
H32 (4 Hard) 
Material is strain-hardened and mechanical prop- 


erties are stabilized with supplementary thermal 
treatment to a quarter-hard temper. 


T52 

Material resists corrosion and can be formed, 
machined, and welded. Aluminum rods are light- 
weight and suitable for braces, cross members, 
frames, ornamental work, railings, and supports. 
Rods can be drilled, machined, punched, and 
sawed. 


Wear 
Resistance 


Corrosion 


ness* 
N Resistance 


T6 

Material is solution heat treated and then arti- 
ficially aged. 

T651 

Material is solution heat treated, artificially 
aged, and then stretch-stress relieved. Refers to 
plates and cold-finished bars and rods. 

T6511 


Extruded material is solution heat treated, artifi- 
cially aged, and then stretch-stress relieved. 


0 ‘oor alr ot Recommendei 
(9) 10 oor 00 alr 00! ‘alr 
Alloy 3003 22,000 to 23,000 20,000 to 21,000 40 Excellent ot Recommended 00! ‘oor 00 
(9) xcellent ot Recommende! 00! ‘oor 00! 
Alloy 6061 5,000 0,000 95 00! alr Fair Fair 00 
0 00! ot Recommende! 00! 001 00 
Alloy 7075 73,000 to 83,000 63,000 to 73,000 150 Fair 00 Poor 001 Not Recommended 
* Typical levels 1" dia. 
Aluminum—U-Channels 
= Length 8 ft. 
= 6063 standards: ASTM B221 
Offer good corrosion resistance, machinability, formability, and weldability. 
Wall Thickness Base Width Leg Length Item 
Mul Thickness Base Width Tolerance Tolerance Tolerance No. 
oy -T52 Temper/Mil 
in Leg Length 
0.062 in y +/-0.006in  +/-0.009in +/-0:0091п | 6ALZ2 
0.093 in Ж +/-0.006in 4/-0.009in  +/-0.009in | 6ALZ3 
0.125 in T +/-0.007in  +/-0.012in +/-0009п | 6А171 
0.125 in ді +/-0.007in  +/-0.014in  +/-0.009in | 6ALZO 
= 0.125 in ж +/-0.007in  +/-0.024in _ +/-0009п | 6ALY9 
^ in Leg Length 
0.125 in V 3-0.007im  +/-0.009in  +/-0.010in | 6ALY8 
: 0.125 in yr +/-0.007in —— s/-0.010in _+/-0.010in | 6ALY7 
Aluminum—90° Angles nim e 19" +/-0.007 іп ^ s/-0.014in ^ «/-00i0in | GALY6 
in Leg Leng : _ 
= 6061 standards: ASTM B308, АМ5-00-А-200 3 wate Гела 1 40.007im —— 4-0012i  +/-0.012in | 6ALYS 
= 6063 standards: ASTM B221 ч ym i ч тй" +/-0.007 in +/-0.012 in +/-0.012 in 6ALY1 
In Leg Len 
Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). = 01260 в 19 3/-0.007 іп 3/-0.014 in +/-0.014 in 6ALYO 
in Leg Lengi 
len вн 0.125 in ж +/-0.007in —— «-0004in  +/-0.012in | 6ALYA 
item item 0.125 in 3 +/-0.007 in +/-0.024 in +/-0.012 in 6ALY3 
Leg Length Leg Length Tolerance — Thickness Tolerance No. No. "Tin Leg Length к ыыр «0012 in BALY2 
КИШ eoe ESTE EQ Ree 0.188 in БУ 37000711 -(.034in  +/-0.024in | GALX8 
+/-0.010 in +/-0.007 in = 2EYNS 0.25 in 2 0.00 n= = U2 in — = 8002 П: .|- GALS 
+/-0.012 іп +/-0.007 in 
+/-0.012 in +/-0.007 in 2EYN2 | 2EYP3 
rd 4H -U. ІП %/-0. ІП 
1% +/-0.014 in +/-0.008 in 2EYUA = 
И ж +/20.024 in +/-0.007 in 2EYNG | 2EYP7 
Hsin Thick /-0.012 /-0.007 2EYP9 | 2EYR8 Al П — 
Ш +/-0. in +/-0. in 
І-ШІ ды | evildrita 
ж +/-0. іп +/-0. іп H H 
2 +/-0.024 in +/-0.007 in 2EYR6 | 2EYTS Cylindrical 
3A in Thick T Т if It 3f i 6f 
T +/-0.012 in +/-0.008 in 2EYT7 | 2EYV5 Rods Tur m ad NS 
TW +/-0.012 in +/-0.008 in 2EYT9 | 2EYV7 А “Alley ace i p. 0. 0. 
TW +/-0.014 in +/-0.008 in 2EYU2 | 2EYVS = 6061 (Unpolished) оу 6061 - Extruded Temper (Mill) 
19 +/-0.014 in +/-0.008 in — 2EYW2 : ж +/-0.002 п 48KU32 ** | — - - - 
2 +/-0.024 in +/-0.008 in 2EYU6 | 2EYWA standards: ASTM ж +00021 48KU33 " | — — - - 
2W +/-0.024 in +/-0.008 in 2EYU8 | 2EYW6 B211, AMS-QQ-A-200 “Alloy +H 04021 іп кіна й == 
3' +/-0.024 in +/-0.008 in 2EYVi | 2EYW8 » 6061 (Mill); 6063 Шоу 6061 - Extruded Temper (Unpolis ed) 
T +/-0.034 in +/-0.008 in 2EYV3 | 2EYXi , 2^ +1-0.008 in — L2EN6 i 
“Жіп Thick standards: ASTM B221 5 +/-0.009 in  —  — — | 2EW7 i 
т +/-0.024 in +/-0.008 in 2EYX3 = ase i 3-000 -  — ҮбТ | 209 | 
РҮЙІ +/-0.024 in +/-0.008 in 2EYX5 = Note: Additional sizes and Ж +/-0.010 in) — - 2EYG8 1 2EYK1 + 
т +/-0.024 in +/-0.008 in 2EYX7 - alloys are available; call T +0012 - - TET t | 2ЕҮК2 1 
T 310034 Іп +0008 in 2840 — 1-800-GRAINGER (472-4643). — 300121 2EYFS С SKS 1 
6 +/-0.044 in +/-0.008 in 2EYY2 = * Та E MES 
3; in Thick | 8ft T% +/-0.014 in 2EYFA * | 2EYHA | 2EYK7 i 
т +/-0.024 in +/-0.009 in 2ЕҮҮД | 2EYZ4 T Dia. | Item 19? +/-0.014 in| 2EVF6 2EYHB a 
4" +/-0.034 in +/-0.009 in 2EYYG 2EYZ3 ia. Tolerance, No. 2 +/-0.024 іп 2EYF7 2EYH7 | 2EYLA i 
5 +/-0.034 іп 410.009 in 2EYYS | 2 AS Sere БИ + ea < | ZEVHE n 
“Alloy 6063 -T52 Temper (Mill/Extruded) Ы ^in +/-0.005 | 277 +/-0.024 in| 2EYF9 * | 2EYH9 | 2EYL8 i 
Ain thick ШЕНІНЕ ЕЕ ДЕГЕНІ ЛЕМДЕГІ f | 2AVB7 i 
3/-0.012 in +/-0.007 in 6ALZ8 6ALZ9 d E i 
тй" 4/-0.014 in +/-0.007 in GALZ6 | 6ALZ7 Pi 000m SLM 1 4-0034 1N- DEVE ELSE Еш: 
2" +/-0.024 in +/-0.007 іп 6А174 6ALZ5 Length tolerance: * +1.000"; T +3.000"; + 36.000"; ** +/-0.0625". 
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RAW MATERIALS Scan. Order. Done. == 
Aluminum Details on page A1. 


Aluminum— 

Round Tube Stock . 

= 6061-T6 Alloy Aluminum— 
= 1 ft. Length Plates 


= +/-0.003 in Wall thickness tolerance 
» +/-0.032 in Length tolerance 


= 3003 standards: ASTM B209, AMS-QQ-A-250, AMS 4008 
= 6061 standards: ASTM B209, AMS-QQ-A-250, AMS 4027 


Ше еа. weil Thicke: пеп Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). 
0.089 in Hein Yea in 48KU60 12"х12" 42" x 24" 42" x 48" 24" x 48" 
0.117 in Vie in Jio in 48К061 Thickness Thickness Item Item Item Item 
0.152 in Ain sin 48KU59 (Decimal) ^ Tolerance No. No. No. No. 
0.18 in JA in Y in 48KU58 Alloy 3003-H14 (7 Hard) Temper (Milled) 
0.214 in Vio in Hs in 48KU65 0.063 in +/-0.005 іп | 3DRZ2 ** | 3DRZ3 ** | 3DRZ4 **| 30875 ** 
0.242 in Vie in Ye in 48KU64 0.125 in +/-0.007in | 3DRZ6 ** | 3DRZ7 ** | 3DRZ8 ** | 3DRZ9 ** 
0.277 in % in Ўы in 48KU63 0.188 in +/-0.010in | 3DTA1 ** | 3DTA2 ** | 3DTA3 ** | 3DTA ** 
0.305 in $6 in Ye in 48KU62 Alloy 6061-T6 Temper (Milled) 
0.367 in s in Үзіп A8KU66 0.063 in +/-0.005 in 3DTA5 ** | 3DTAG ** | 3DTA7 ** | 3DTA8 ** 
0.43 in ‘in Vio in 48К057 0.125 in +/-0.007 іп | 3DTA9 ** | 3DTC1 ** | 3DTC2 ** | 3DTC3 ** 
0.188 in +/-0.010in | 3DTC4 ** 30705 ^* | 3DTC6 ** | 3DTC7 ~ 
6"x6" 12" х 12" 24" x 24" 
Item Item Item 
Rectangular Thickness (Decimal) ^ Thickness Tolerance No. No. No. 
Tubing Alloy 6061-T651 Temper (Milled) 
0.25 in +0.014/-0.000 in 2AVD6 * | 2HGN8 * | 2HGR5 * 
0.25 in +0.031/-0.000 in 2AVE1 ^ — - 
0.375 іп +0.017/-0.000 in 2AVD7 * | 2HGN9 * | 2HGR6 * 
0.5 in +0.023/-0.000 in 2AVD8 * | 2HGP1 * | 2HGR7 ^ 
0.625 in +0.023/-0.000 in 2AVD9 * | 2HGP2 * | 2HGR8 ^ 
0.75 in +0.031/-0.000 in = 2HGP3 * | 2HGR9 ^ 
1.0 in +0.039/-0.000 in 2NE2 * — 2HGTl ^ 
ж 1.25 in +0.039/-0.000 in 2AVE3 f | 2HGP5 f | 2HGT2 | 
: Е э square 1.5іп +0.039/-0.000 in 2AVE4 { — — 
Aluminum—Tu bi ng E Tubing Width and length tolerances: * +0.125/0.000", } >0.250/0.000% ** «0.125. 


= 6063 standards: ASTM B221 
Lightweight tubes are easy to drill, saw, punch, and machine. 


Outside Inside Wall 
Rectangle Rectangle Wall Thickness Length Item 
Size Size L Thickness Tolerance Tolerance No. 
Rectangular Tubing - Alloy 6063-T52 Temper/Mill 
| в : А 3 fi 0.125in — 4/-0.015in +/-2.000in 6ALV7 
bin x vain. ainn en 0.125in +/-0.015 in 3/-3.000in 6ALV6 
Tfi 0.125in  +⁄-0.015in +/⁄-1.000in  6ALV5 
1inx2in ⁄4inx1%in ЕШ 0125іп  +⁄-0.015in -/-2.000іп  6ALV4 
бй 0.125іп  +⁄-0.015in  4-3.000in БАІУЗ 
Tfi 0.125in  +⁄-0.015in +/⁄-1.000in 6ALV2 H 
1%2inx2in 1⁄4inx1⁄4in — 3ft 0125in  +⁄-0.015in -/-2.000і1  6ALV1 Aluminum— 
6 fi 0.125in  +⁄-0.015in +/⁄-3.000in БАІУ0 
iWinx4in 1Уіпх3 іп 6ft 0125in «/0015іп  s/-3.000in ^ GALU7 Tread Plates 
1% in x 2% in —34 osiin рп HETO SALUZ | 3003 standards: ASTM B209 
2inx3 in 6 .25 in +/-0.025 in «/-3.000in — 6ALUT Length and width tol ‚ 40.125" 
1% inx 29 in 3fi 0.125 іп +/-0.015 in +/-2.000in ^ 6ALUS = Length and wi olerance: +0. 
oi 0.125.in__+/°0.015 in_+/-3.000 in_6ALU4__ | Easily welded material is moisture-resistant to provide excellent traction. 
1% inx3% int 0.25in -/0.025іп +/-2.000 in 6ALT6 bo : 
6ft 0.25 in +/-0.025 in +/-3.000 in GALT5 Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). 
2 inx4in Tfi 0.125in  +⁄-0.015in +/⁄-1.000in  6ALUO 
1% inx 3% in 3f 0.125in -/0015іп _+/-2.000in _ 6ALT9 6 preis F1 pes 1 s 1 йе К кт? jen кт? n m FT 
en osin S Ш +9000 in GATE Thickness Tolerance No. No. No. No. No. No. 
: : 4.0001 ВАША | “Alloy 3003: H22 Temper (Bright) 
4inx6in 3%inx5%in_ 3ft 0.25in  +/⁄-0.025in +/-2.000in  6ALT3 НЕ 2 = ыз m 
6f 0.25in — 4-0.025in  s/-3.000in  6ALT2 M in SUXC6 ae gopa и. SNACI Зву 
Wall S 
Outside Wall Thickness Length Item 2/0018 in = SDRY7 | 3DRYS | 3DHY9 = З0В21 
Square — Inside Square L Thickness ^ Tolerance Tolerance No. 
Rectangular Tubing - Alloy 6063-T52 Temper/Mill Ё d Н 
94 in Wein 3 віп +0.015in =+2.000in АТО 
6 віп +0.015in  =3.000in  6ALR9 
п 3 Жіп +0.015in  +2.000in БАІН4 
1in 6 Үзіп +0.015 in 33.000 in 6ALR3 
ee AR | Alumi 
16 In +0. In ESE in | 
1 Yin +0.015in  =1.000in  GALR2 uminum 
Тип iin 3 Жіп +0.015in  +2.000in БАІНІ 
6 Y6 in +0.015in  =3.000in бАІН0 Sheets 
m - 1 Ain +0015 in 21000 іп Вара = Length tolerance: +0.032" 
21n 4 |n ЗІП +0. In t. in n . n 
6 Win — +0.015 in +3000п  6ALP7— | " Thickness tolerance: +0.002 
1 Vin +0.015in  +1.000in БАІРб = Width tolerance: +0.005 
1% in 1%in 3 Y6 in +0.015in  =2.000in БАІР5 i 
5 in 20001511 +30001 6ALP4 Can be cut, drilled, or shaped. 
1 Y6 in +0.015in  =1.000in БАІРЗ Item 
2in 194 in 3 Ya in +0.015 in +2.000 in GALP2 Thickness (Decimal) Thickness Tolerance w L No. 
6 іп +0.015in  =3.000in БАІРІ Alloy 3003 - H14 (72 Hard) (Milled) 
1 Y6 in +0.015in  =1.000in | БАІР0 0.032 in +/-0.002 in 4 10° 5MWN1 
3 in 2 34 in 3 іп +0.015in — «2.000in БАІМӘ Ki +/-0.002 in 6 12 15V222 
6 Y6 in +0.015in  =3.000in  G6ALN8 0.064 in +/-0.002 in 4 10 5MWN2 
1 іп %0.015іп  =1.000in  GALN7 Alloy 6061 - T6 (Milled) 
4in 334 in 3 іп +0.015in  =2.000in _ 6ALNG 0.09 in +/-0.002 in 6 12" 15V220 
6 Y6 in +0.015іп _ +3.000in  6ALN5 0.125 in +/-0.002 in [3 12" 15V221 
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RAW MATERIALS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Aluminum 


Aluminum— 


Rectangular Bars 
= 2024 standards: ASTM B211, 


AMS-QQ-A-225, AMS 4120 Thickness | Width Width Thickness) Нет 
» 3003 standards: ASTM B209 HIE acai Is A CL Но. 
a 5052 standards: ASTM B209 (Decimal) Width "WE adu. Thickness Пел Yeinx96in  +/-0.009in +/-0.007 in| 6ALX7 * 
Е ecimal) and Leng olerance Tolerance Мо. inx96in +/-0.009in +/-0.007 in| GALX7 * 
= 6061 standards: ASTM B221, AMS-QQ-A-200 Alloy 6061 - Extruded Temper (Unpolished— Cont.) . Yin x 96 in +0.00 in D in 6ALX5 * 
= 6063 standards: ASTM B221 о m т. BH ПЕ 00i ZET 0.125 п “Yin x 96 in  +/-0.010 in +/-0.007 in 6ALX5 ” 
inx72in + in + in i i - in 4 i ¥ 
Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER 0.375 in THinx36in +/-0.014 іп +/-0.008 in| 2EZE3 ” 1 П x 25 Ш ИБ in +007 in БІ 2 
(472-4643). ` 1%2inx72in +/-0.014in +/-0.008 іп 2EZG1 Tlinx96in --0.012іп +/-0.008 іп 6ALW7 * 
2inx36in  «/-0.024in +/-0.008 іп 2Е25 ” Tinx96in _ +/-0.0121п +/-0.008 іп 6ALW7 * 
Thickness | Width Width — Thickness| Нет 2inx72in  «-0.024in +/-0.008 іп 2Е763 . "TWinx96in «0014 in 3/-0.008 in} GALWG ~ 
(Decimal) and Length ^ Tolerance Tolerance, Мо. 1% inxi2in +/-0.014іп +/-0.009 in| 2EZH6 ” 0.25in 4% in x96 in 3/0014 in +/-0.008 in 6ALW6 ~ 
Alloy 2024 - Cold Finish Temper (Unpolished) | 1¥inx36in +/-0.014 іп +/-0.009 іп 2EZK2 “ 2inx96in +/-0.024іп 4/-0.008in 6ALW5 ~ 
4inx12in 010in +/-0.002 in| 2EYK6 ” THinx72in /-0.014in -/-0.009іп 2EZL7 2inx96in  4-0.024in 4/-0.008in GALW5 * 
0.375 in 41 inx36in +/20.010іп +/-0.002 іп 2EYK8 ^ 2inxi2in +/20.024іп +/-0.009 in| 2EZH8 ^ Урт 96 in /-0.010in 4/-0.009 in} БАСАМ ~ 
4inx72in -/-0.010іп +/-0.002 in) 2EYLT t 2inx36in X 4-0.024in +/-0.009 in| 2Е7К4 * 3Ainx96in -/-0.010іп +/-0.009in 6ALW1 * 
Alloy 3003 - alta Сан Hard) Temper (Mill) 2inx72in -/-0.024іп +/-0.009 іп 2EZL9 ; linx96in  4-0.012in 4/-0.009in 6ALWO * 
1іпх +/-0.063 in +/-0.006 іп 1NZC9 ** 3inx72in +/-0.024 іп +/-0.009 in| 2AVC8 0.5іп пх 9610 —/0.012in 40.009 in 6ALWO ~ 
iinx72in «/-0.063іп +/-0.006 in| TNZD1 ** 05in  S3inxí2in -/-0.024іп +/-0.009 in| 2EZJ3 * 2inx96in  +/-0.024in 4/-0.000in 6ALVO ~ 
17 inx36in -/-0.063іп +/-0.006 in| 1NZD3 ** Sinx36in -/-0.024іп +/-0.009 іп 2EZK8 ” 2inx96in  4/-0.024in 4/-0.000in 6ALV9 * 
1% inx 72 in +/-0.063 in +/-0.006 in| 1204 ** 4inx72in +/-0.034 in_+/-0.009 in| 2AVD1 Length tolerance: * 21.000": 1 3.0007: $ +6.000": ** 20.500" 
0.125 in 2inx12in X 4/-0.063in +/-0.006 in| TNZD5 ** 4inx12in -/-0.034іп +/-0.009 іп 2EZJb * 0 dia dicia €— „Аша И 
И 2inx36in «/-0.063іп +/-0.006 іп TNZD6 ** 4inx36in -/-0.034іп +/-0.009 іп 2EZL1 * 
2 inx А in NES in #0006 in 1007 mr 6inx12in — +/-0.044 in +/-0.009 in ТТЕ * 
ІПХ1211 +/-0.063їп +/-0.006 in a 6inx36in -/-0.044іп +/-0.009 іп 12019 * 
4inx36in -/-0.063іп +/-0.006 іп 1NZE6 ** 6inx72in -/-0.044іп -/-0.009іп 17604 
4inx72in -/-0.063іп +/-0.006 іп 1М2Е7 ** 1іпх12іІп +/-0.0121п +/-0.010 in| 2EZT8 ^" 
0.187 in 1%іпх12іп +/-0.063 іп -/-0.007іп 1NZF2 ** 1іпх3біп --0.012іп +/-0.010 in| 2EZU6 * 
i 1¥inx72in_ +/-0.063 in +/-0.007 in| 1NZF4 ** Tinx72in «/-0.012іп +/-0.010 іп 2EZV3 t 
Alloy 5052 - H32 (М Hard) Temper (Mill) 1¥inxi2in -/-0.014іп 4/-0.010in| 2EZU1 * 
linx36in -/-0.060іп -/-0.006іп 1NZG9 1¥inx36in +/-0.014 іп -/-0.010іп 2EZU8 * 
Tinx72in -/-0.060іп +/-0.006 in| 1NZH1 1%inx72in +/-0.014 іп +/-0.010 in| 2EZV5 
170 іпхЗ36 іп +/-0.060іп -/-0.006іп 1NZH3 2inxil2in +/-0.024 іп +/-0.010 in| 2Е203 
ааш i 
inx36in  +/⁄-0.060in +/-0.006іп inx72in  +/⁄0.024in +/-0.010 in 
0.125 in EN X fain НАНЫ іп И in 102н7 3inx12in — +/-0.024 in +/-0.010 in| 2EZU4 ^" Aluminum 
h inx36in  4/0.060in +/-0.006 in 3inx36in  4-0.024in +/-0.010 in| 2EZVI * 
2% inx72in +/-0.060 in +/-0.006 in| 1NZJ1 Зіпх72іп +/20.024 in_4/-0.010 in| 2EZV7 Square Bars 
3inx72in «/-0.060іп +/-0.006 іп 1NZJ4 4inxl2in -/-0.034іп +/-0.010 in| 2EZUS ^ 
4inxi2in +/-0.060 in +/-0.006 in  1NZJ5 4inx36in +/-0.034in_+/-0.010 in| 2EZV2 * | а 6061 standards: ASTM B221, AMS-QQ-A-200 
4inx72in  4/-0.060in +/-0.006 in| 1NZJ7 4inx72in -/-0.034іп -/-0.010іп 2EZV8 6063 standards: ASTM B221 
E E B IE Er. Араны 
inx72in -/-0.060іп -/-0.012 in іп х3біп +/-0.014 in +/-0.012 in : Additi i ilable: -800- 
. -2ix12i 00601 +/-0.012 in 1NZNS TAinxT2in «0.014 in «0.012 in- 2EZX7 Woran ee 
0.25 in 2 inx 72 іп +0080 іп +19112 Ш INNY 2inx12in  4-0.024in 4/-0.012in| 2EZW3 * (472- ). 
ІПХ1211 +/-0.060їп +/-0.012 in 2inx36in -/-0.024іп +/-0.012 in| 2EZX1 * i i i i 
Jinx36in +/-0.060 in 40.012 in| 1NZP6 іп 2inxy2in 0.024 in +0012 2EZXB РАР ЧЕ ет 
4inx72in «/-0.060іп +/20.0121п 1NZP7 р Sinx12in +/0.0241п +/-0.0121п 2EZWS * | ‘Alloy 6061 Extruded Temper (Unpolished) 
Alloy 6061 - Extruded Temper (Unpolished) 3inx36in -/-0.024іп +/-0.012 in| 2EZX3 * 0.125in 6inx72in г (0 Mis 4/-0.007 in 2АВН1 
1іпх72іп -«/-0.012іп +/-0.007 іп 2EYV4 Зіпх72іп +/-0.0241п +/-0.012 іп 2EZY1 0.375in %inx72in Ds 0.008 i +/-0.008 іп | 2EZF4 
1%inx72in_+/-0.014 in +/-0.007 in| 2EYV6 4inx12in -/-0.034іп +/-0.012 іп 2EZW6 * %inx36in  4/-0.0090in  4/-0.009in 2Е7Р2 
. J2inx72in +/-0.024іп +/-0.007 in| 2EYV8 4inx36in -/-0.034іп +/-0.012іп 2EZXA * 0.625in %inx7/2in -/-0.009іп -/-0.009іп 2Е7В5 
0.125in Зіпх3біп -/-0.024іп +/-0.007 іп 2ЕҮЙ0 ” 4inx72in -/-0.034іп 4/-0.012 in| 2EZY2 ¥%inx12in  +/-0.009in +/-0.009 іп 2AVD3~ 
Sinx72in  +/-0.024 in +/-0.007 in| 2EYW1 125in 1%2inx36in +/-0.014 іп +/-0.012 in| 2EZY7 ^" Tinx12in  4-0012in +/-0.012 іп |2EZV9 * 
4inx36in -/-0.034іп -/-0.007іп 2EYV2 * 2inxí2in -«/-0.024іп +/-0.014 in| 2Е275 * А Qlinx36in  4-0012in +/-0.012 іп 2EZW7 
4inx72in -/-0.034іп +/-0.007 іп 2EYW3 2inx36in -/-0.024іп 4/-0.014 in| 2EZZ8 * 1.0 in Tinx72in  4-0.012in +/-0.012 іп |2EZX5 
Tinx72in -/-0.012іп +/-0.008 іп 2EZAS і5іп —2inx72in — +/-0.024 in +/-0.014 іп 2FAM 12inx36in -/-0.084іп  +/-0.012 in 1ZCX6 
1% inx 36 in +/-0.014 in +/-0.008 in| 2EYYS ^ $ 8inxi2in  «-0.054in +/-0.014 in| 1ZCY6 ^ i5in  4inx72im  «-0034in 4/-0.014 in |17073 
1^inx72in -/-0.014іп +/-0.008 in| 2EZA7 8inx36in -/-0.054іп +/-0.014іп 127671 “ Б lWinxi2in  +/-0.014in  4-0.014in |2FAA3 * 
2inx36in  +/-0.024 in +/-0.008in| 2EYZ2 * 8inx72in -/-0.054іп +/-0.014 in| 12025 1.75 in 1% inx72in +/-0.014in  4/-0.014in |2FAA7 
2inx72in +/-0.0241п +/-0.008 іп 2EZA9 2V»inx12in +/-0.024 in +/-0.024 іп 2FAB1 ” 20in 4inx72in  4/-0.034in  «/-0.024in 17083 
3inx36in -/-0.024іп +/-0.008 іп 2EYZ6 * 2% inx 36 іп +/-0.024in +/-0.024 in| 2ҒАВ4 * 4.0 in 6inx72in  «-0.044in  4/-0.034in 1ZDE7 
3inx72in +/-0.024 in +/-0.008 іп 2EZB4 2% in x72 in +/-0.024in _+/-0.024 in| 2FAB6 Alloy 6063 - T52 Temper (Mill) | à 
025 in 4inx12in  4-0.034in +/-0.008 іп 2EYY7 ^ 3inxf2in +/-0.024іп +/-0.024 іп 2FAB2 ~ 0.125in 1i4inx96in 4/-0.012in +/-0.007 in |GALX3 * 
É 4inx36in +/-0.034in_+/-0.008 іп 2EYZ8 * 2.0in  S3inx36in -/-0.024іп +/-0.024 in| 2FABS * ; %inx96in  4/0.009in  4/-0.008in 6ALWO* 
4inx72in -/-0.034іп +/-0.008 in| 2EZB6 3inx72in  4/-0.024in +/-0.024 in| 2FAB7 025in ain X96 in %/-0.010іп +/-0.008 in БАА 
Ginx 12 іп  +/-0.044 in +/-0.008 іп 2ARH3 ^ 6inxi2in  +/-0.044in +/-0.024 іп 1ZDA5 ^ osm  i»inx96in +/-0009in  /-0.009 in| GALL9 * 
Ginx 36in -/-0.044іп +/-0.008 in| 2ARH7 * Ginx 36in -/-0.044іп +/-0.024 in| 120А9 * 0.625 in %inx96in -/-0.000іп +/-0.009 in |GALL8 * 
6inx72in  +/-0.044 in +/-0.008 in 2ARJ2 6inx72in  +/-0.044 in «/-0.024 іп 12084 0.75 in %inx96in 4/-0.010in +/-0010in GALL * 
12inx12in -/-0.084іп +/-0.008 in| 2ARHS ” 4inx36in -/-0.034іп +/-0.024 in| 12005 ” 0.875in "7&inx96in  «-0010in  «-0.010in 6ALL6 * 
12inx36in 4/-0.084in 4/-0.008in| 2ARH9 * 30in  4inx72in  +/-0.034 in +/-0.024 in| 12009 10i Tin x96 i “00171 -0.012 in GALLS * 
i£ inx72in +/-0.084 in 0.008 in| 2ARJA dinxi2in —70034in +/-0.024 in 2HGL8 ^ is E TEES EIUS EIE ein 
nx fen inxT2im. 09m i00 Length tolerance: * %1.000% 1 23.000": + 6.000"; ** «0.500". 
Item Item 
Thickness Width and Length No. Thickness Width and Length mu 7 
H 8 [) : emper in x 12 in / 
Aluminum—Precision ee ion. — INL einen Nm | 
6inxi2in  — 1NYK9 075i  Binxi2in — 1NYT6 — | 
Ground Blanks (vb We quie MN 
, in x 12 in in x 24 in \ 
= 6061 standards: ASTM B209, ASTM B211 эп 12inx12in МҮК 24inx 24 in — INVI? ' 
in x 18 in 
= 2024 standards: ASTM B209 {Din x 24 in 1iNYKS 1in 2inx3in 1NYUA 
Feature highly consistent dimensions with guaran- ur |1124 osm mE INT 
teed tolerances. Machine-ready materials increase 0.375 in —42inx24in 1NYL6 Sin 5inx5in 1ҢҮ\Ө 
i inimi i 12inx 12 in 1МҮМ5 біп біп хбіп 1NYX1 
throughput by helping to minimize preparation and 05 in 15111811 {НҮНӨ 25i —TWinxTi — 1NYX2 
setup times. Thickness, width, and length toler- 12inx24in 1МҮМ7 2inx | біп | Ginx | 8in | 8inx | 12in | 12in | 12in | 24 in 
ances: +0.002". 4 in x 12 in 1МҮВ2 12in хбіп | 12in | x8in | 12in х12іп х18 in x24 in x24 in 
"n | : 6 in x 6 in 1МҮР4 Thickness ltem Item | Item | Item | Item | Нет | Item | Item | Item 
Note: Additional sizes are available; call 1-800-GRAINGER 6 in x 12 in 1МҮВЗ (Decimal No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. 
ыы TE Жоу 2024 i Temper 
n ES NES ec RAE pie 
12inxT8in 1МҮР7 05in | — |1МҮ78 1МҮ27 —  |1NYZ9 1NYZ2 | 4NYZ3 1МҮ74 1NYZ6 
12inx24in ТМҮР8 0.625in | — |1М749 iNZM | — | —  |1NZA2 1NZA3 iNZM | — 
24inx24in — 1NYRÍ 075in | — | — | — | 1286 1М784 iNZB2]] — | — | — 
1.0 in —  |1NZC5|1NZC4| — —  |1NZB8 | 1NZB9 | 1NZC1 | 1NZC3 
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STAINLESS STEEL 
FOIL ROLLS 
Ind tri ! F il Nonmagnetic rolls have good Bronze Gored Bar 
ustrial Fol weldability and formability. рая 
= Thickness tolerance: <10% Frequently used in heat Unfinished Outside Item 
A A i j i L Inside Dia. Dia. Max.Pv Temp. Range No. 
= Width tolerance: 30.010" 2. Т. Anim Bronze 
Note: Additional sizes are available; сап Chemical tanks, heat exchang- Aluminum Green Alloy — ene 
Vai. tock, chemical ce ee EN 
MILL uuu MaMMTMEIEE riz 
AND SHEETS . Thickness Width Length No. Qty. 13in T РУД 125000 -450° to 750°F 22РН50 
A240 standards. Stainless Steel Foil Rolls 13 іп T т 125,000 -450° to 750"F 22РВ60 
Soft-tempered sheets and rolls 304 Alloy — 1Зіп 1% 1%” 125,000 -450° 10 750°Е 22РВ61 
are good for packaging and COPPER FOIL ROLLS— TE ОЛ AURI {gin — DW Z 125000 -450° to 750°F  22PR62 
Rae ALLOY 110 ! 13 in iw 20 125,000 -450° їо 750°Е 22PR64 
laminations. Meet ASTM B209 Tn T. Er 1 13in 1% 2% 125,000 -450° to 750°Е_ 22РН65 
Form a corrosion-resistant 0.002 i in 13 in 1%" 2%" 125,000 -450° їо 750?F 22РВ67 
standards. Corrosion resistans, т Zin 10ft 4йбК3 1 13i i% 23; 125,000 -450"10750*F -22PR68 
green patina over time. Plain Ап SEE АШК; 71 13 in 2 3 125.000 -450° to 750°F 22РВ70 
finish, soft temper. Commonly in 50 ft 4UGK7 13 in 2 4 125,000 -450° 10 750°F 22РҢ71 
: 6 : 24in 100ft 4UGK9 1 13in 2%" т 125,000 -450° to 750"F 22РВТ2 
А . Item Pkg. used in heat exchangers, fin 309 Alloy | 13 in 7 3" 125,000 -450° to 7509F  22PR73 
‘Aluminum Foil Rolls ndsneeis- > StOCK, metal stampings, trans- — o002in -54 M00 4UGLA Т | рик О О 08874 
Soft-Tempered Sheets formers. Meet ASTM B152 321 Alloy Leaded Tin Alloy 
0.0005іп 9in 10% in4UGH6 500 standards 12in 10ft 40615 1 13 in үйі T 75,000 -450%10 500°F 22PR15 
0.0006 іп 1054 in 12 іп 4UGH7 500 : 12іп 25 ft 40617 1 13in T TH 75,000 -450° to 500°F 22PR17 
Soft-Tempered Foil Roll Item Pkg. 0.002іп 12in 1008 4UGN2 1 13 in T 9" 75,000 -450%10 500°F 22РВ19 
12in 500ft 4UGE8 1 Thickness Width Length No. Qty. 24in 50ft 4UGN1 1 13in T 3" 75,000  -450*t0500?F 22PR21 
0.0007 in 12 in 1,0001 406Е9 1 біп 501 4UGG9 1 24in 100ft 4UGN3 1 13in TW 19 75,000 -450%10 500°F 22PR22 
А 18 іп 500ft 4UGF1 1 12іп 50ft 4UGH2 Copper Foil Rolls 13in Th" 2: 75,000  -450*t0500?F 22PR23 
18in 1,000 ft 4UGF2 1 0.016in 14in 508 4UGH3 1 110 Alloy — 13 in Ту" VIZ 75,000 -450° 10 500°F 22РВ25 
. _12in 2508 4UGF3 1 18in 50ft 4UGH4 1 lin 100ft JUGP2 1 13in Th" 3" 75,000 -450%10 500°F 22PR26 
0.001in 18іп 250ft 4UGF5 1 20in 508 4UGH5 1 2in 100ft 4UGTS 1 13in 19 РАМ 75,000 -450%10 500°F 22РВ27 
18in 500ft 406Е6 1 Hard-Tempered Foil Roll 0.003 in —4 in 500 40603 1 13 in 2" 21 75,000  -450*t0500?F 22PR28 
біп 2508 4UGF8 1 0.001 in 8in 500 4UGH9 1 3 4in 1008 4UGVi 1 13 in 2r 4" 75,000 -450°10500°Е 22PR30 
0.0015 in On 50001 4UGF9 1 : 18in 100ft 4UGJ6 1 біп  50ft 4UGV8 1 13in A 3" 75,000 -450° to 500°F 22РВ31 
Б 8in 2508 40661 1 біп 508 4UGJ1 1 біп 100% 4UGW6 1 13in 97р" ЗУ" 75,000 -450°10500°Ё 22PR32 
8in 500% 4UGG2 1 0.002 in бп 100ft 4UGJ7 1 0.005in tin 100ft 4UGP4 1 13 in 3" 37" 75,000 -450° 10 500°F 22РҢ33 
0.002 in 18in 250ft 40663 1 ` 18in 50ft 4UGJ2 1 iin 100ft 4UGP5 1 13in 3" 4" 75,000 -450° 10 500°F 22PR34 
: 18іп 5008 40664 1 18іп 1008 4UGJ8 1 0.007іп 1 іп 1008 40683 1 Powdered Bronze 
0.003 in -3біп 1008 40665 1 біл 508 4UGJ3 1 2in 100ft 40618 1 Self Lubricating Bearing Alloy 
` 48in 100ft 40666 1 0.003 in біп 100ft 4UGJ9 1 0.01 in lin 1008 4UGP6 1 6.5 in T 50,000 -10° 10 220°F 22РТ06 
0.005 in -3біп 100ft 40667 1 á 18in 50ft 4UGJ4 1 > ..  2in 508 4UGT2 1 6.5 in 5 TH 50,000 -10%10 220°F 22РТ07 
48in 1008 40068 1 18іп 1008 406КІ 1 0.0211: 4in  50ft 40009 1 6.5 in E T 50.000 -10*10220?F 22РТ08 
6.5 in yg Ту" 50,000 -10° їо 220°Е 22РТ09 
Мах. : Item 6.5 in yr iw 50,000 —-10*t0220*F 22РТ11 
БНЕСЕЮН ws Temp. (°F) Thickness Brand No. 6.5 in w 1% 50,000 -10%102209Ғ 22РТ12 
- . ool Wrap 6.5 in Jy Tw 50,000 —-10*t0220?F 22РТ14 
309 Stainless Steel 6.5 in 1" 1%" 50,000 -10%10 220°F 22РТ15 
209 MAU DEIN 10in 1008 2100  0.002in Maudlin Products 4FRA9 6.5 in T EA 50.000 -10°to 220°F 22PT17 
% 12 in 50 2240 0.002іп Precision Brand 5XE79 6.5 in T 2 50,000 -10%10 220°F 22РТ18 
MW Industries, Inc. 100ft 2244 0.002 in Precision Brand 5ХЕ80 6.5 in TW TH 50,000 -10° to 220°F_ 22РТ19 
20 in 50ft 2100 0.002 іп Maudlin Products 4FRC1 6.5 in 131" РА 50,000 -10°10 220°F 22РТ21 
Coatin S & Tool Wra S 1000 2100 0.002 in Maudlin Products 4FRC2 6.5 in тут РЕЙІ 50,000 -10%102209-  22PT22 
g p 24 in 50 2240 0.002 іп Precision Brand 5XE77 6.5 in 2r 3" 50,000 -10%10 2209: 22РТ23 
1001: 2240 0.002іп Precision Brand 5XE78 6.5 in 2yw ЗИ" 50,000 -10°to 220°F  22PT24 
Cut-to-fit wraps eliminate decarburization 321 Stainless Steel 6.5 in 3 4" 50.000 -10° to 220°F 22РТ25 
j i in 00 1800 0.002іп Maudlin Products 4FRC3 
buildup, help protect from scale and oxide 10 in +00 ft 4800 0.002 in Maudlin Products 4FRC4 
buildup during heat treating in atmospheric 12150 2000 ^ 0.002in Precision Brand 5XB94 * 
1 a 100 2000 0.002 in Precision Brand 5XE76 ч 
furnaces, and protect surface of air hard 501 180 0002 Maudin Products 4FRCS | Bronze Solid Bar 1 
ening tool steels. Packaged in reclosable 20in100ft 1800 0.002 іп Maudlin Products 4FRC6 
100 2000 .002 in — Precision Brand 42DJ76 ini 
cartons. Type 309, Soft Annealed, Stainless Steel L Duae Max. Pv Temp. В, йет 
" A : : n т D В i p. Range No. 
Note: Additional sizes are available on Grainger.com®. 101п 504 —2100 0.002іп Maudlin Products 4FRA8 | -wuminum Bronze 
Item Aluminum Green Alloy Alloy 
Coverage Color Includes Brand No. 13in EA 125,000 -450° to 750°F 22РВ75 
Tool Protective Coating 13 in A 125,000 -450° to 750^F — 22РВ77 
_ usar Transparent Эр. bag Precision Brand 21879 H Ш ТИ, TT zo SEE Md а] 
mber Transparent 516. bag recision Brand 3L877 2 В 290. Ш 
Tool Blackener ан 3% 125,000 -450° їо 7500: 22РН83 
20541 Ble ПИ Boven sealer and Aust онат Predsononó  49Y999 | Leaded Tin Alloy 
В iqui i "m 13 in 75,000 -450° to 500° 22РН35 
ZIP CKNNNP CAD) ^ Pol reason Bat ТЕ ши REESE ош 
30 sq ft to 40 sq ft Black 1 qt ABC Blackener and ABC Sealant Precision Brand ^ 5XU50 13 in У 75,000 -450° to 5001207: 22PR37 
50 sq ft to 75 sq ft — 51р. bag Precision Brand 420192 1 Ш 2 73000 250. SE Md pagi 
8 1 = 
Item Item 13 in Ту" 75,000 -450° їо 500° 22РВ42 
Thickness L № No. Thickness 1 wW No. 13 іп 1%" 75,000 -450° to 5009: — 22PR43 
954 Alloy Туре 6in Yin 56ҒҮ44 13 in 1%" 75,000 -450° їо 500° 22РҺ44 
6in lin  56FY39 біп 2in 56ҒҮ45 13 in iw 75,000 -450° to 5009: — 22PR45 
біп Зіп 56ҒҮ40 біп 4in  56FY46 13 in 1% 75,000 -450° їо 500° 22РВ46 
біп 12 іп 56ҒҮ41 12 in Yin 56ҒҮ80 13 in PA 75,000 -450° to 5009: — 22PR49 
12 in {din  56FY74 12 in 2in 56ҒҮ81 13 in 23 75,000 -450° to 5009: 22РҢ50 
Bronze Sheet Оп Зіл 56FY75 i 12i 4i 56ҒҮ80 | 1310 3 75000 — -450° to 500°F  22PR51 
PT 12 in 12in _56FY76 2m 24 in іп 56FZ17 13 in ЗИ" 75,000 -450° to 5000: 22РВ52 
M t І St 5 Ah <р iin  56FZ11 24in 2іп 56Е718 | Powdered Вгопе | 
eta rips 24in Зіп 56Ғ2712 24in “іп  56FZ19 d Lubricating Bearing Alloy, йй a E 
Я 24 in 12in 56Ғ713 36 in 4in  96FZ47 in 4 n ы 0 
= For thicknesses above 36in Тіп 56Ғ739 36in in 56Ғ745 Зіп ж 50,000 -10° to 2209: | 22PR86 
1%" see Grainger.com® 36 in 3in 56FZ40 36 in Zin  56FZ46 6.5 in X 50,000 10° 0 220°F 22PR87 
А 36in 12іп 56Е241 Oilite Bronze Alloy Type. 6.5 in X 50,000 -10° to 20°F  22PR88 
Item 6in 3in  56FY42 vein 6in 5in  56FY66 6.5 in 78 50,000 10° 0 220°F 22PR90 
Thickness 1 w No. біп біп 56ҒҮ43 Ы i2in біп  56FZ03 6.5 in T 50,000 -10° їо 220°F 22РВ91 
932 Alloy Type 12 in lin 56FY77 %e in 6 in біп 56ҒҮ67 6.5 in TW 50,000 “10° o 220°F 22PR93 
6in 4in 56ҒҮ57 12 in Зіп 56ҒҮ78 is 12 in біп 56Ғ704 6.5 in 1%" 50,000 “10° 0 220°F 22PR94 
Yin 12 іп 4in 56ҒҮ93 12 іп біп 56ҒҮ79 ain 6in біп  56FY68 6.5 in T9 50,000 -10° to 220°F 22PR96 
1 24 in 4in 56Ғ730 36 in 24in lin 56Ғ714 * 12 in біп  56FZ05 6.5 in 14 50,000 -10° to 220°F 22PR97 
36 in 4in 56Ғ758 24 in 3in 56FZ15 36 in 6 in 5in  56FY69 6.5 in 2 , 50,000 10° 0 220°F 22PR98 
6in 4in 56ҒҮ58 24 in біп 56Ғ716 2 12 in біп 56Ғ706 6.5 in 2% 50,000 -107 0 220°F 22PT01 
%in 12 in 4in 56ҒҮ94 36 in lin 56FZ42 vein 6 in 5in 56ҒҮ70 6.5 in 3 50,000 -10° to 220°F 22PT02 
3 24 in 4in 56Ғ731 36 in Зіп  56FZ43 2 12 in біп 56Ғ707 6.5 in 4 50,000 -107 to 220°F 22РТ03 
36 in 4in  56FZ59 36 in біп 56Ғ744 6.5 in 5 50,000 -10°10220°Р__ _22РТ05 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Brass 
= 1' Length q 
= V4 to Y4 Hard temper Flat Brass Stock 
= +/-0.032 in. tolerance ift 3f 6 ft 
Item Item Item 
0-5 TT Wall Thick m Thickness w No. No. No. 
utside Square nside Square a Ickness 0. Flat k 
Tubing, Square, 260/270 Alloy BESIDE Uu 
2 A 1PTN1 1PTT6 | 1РТР8 
Ye in 0.035 in 0.014 in 48KU46 E 4PTP9 1iPTT7 | 1iPTN2 
Yo in 0.066 in 0.014 in 48KU50 ve m 
Té in 0.097 in 0.014 in 48KU15 T 1PTR1 1РТТ8 | 1PTN3 
Әріп 0.128 in 0.014 in 48KU55 ИЯ 1PTR2 1PTN4 | 1PTT9 
Hein 0.159 in 0.014 in 48KU52 yi 1PTNG 1PTU2 | 1РТВ4 
hz in 0.191 in i Ain 48KU56 0125 jh 1PTUS 1РТВ5 | 1PTN7 
Ti in 0.222 in .014 in 48KU47 А Ти" 1PTU4 1PTR6 | — 
Item Tw 1PTUS 1PTN9 | 1PTR7 
би Rectangle Size Inside Rectangle Size Wall Thickness No. 1% 1PTR9 1PTU7 ] — 
“Tubing, Rectangular, 260/270 Alloy ж 1PTU8 1PTP3 1РТТ1 
кл з Ys in x fs in 0.013 in 48KU53 2%" 1РТ/9 1РТР4 1РТТ2 
W in x “in Ув in x 36 in 0.013 in 48KU49 3" 1PTV1 1PTP5 1PTT3 
35» in хв in Winx Vain 0.013 in 48KU54 | VE = 1PTW5 | 1PTY3 
34s in x% in Ve in x Yin 0.013 in 48KU51 %' = 1iPTWG | 1PTYA 
y — 1РТҮ5 | 1PTW7 
ж - 1PTY6 | 1PTW8 
yr — 1PTY7 | 1PTW9 
0.188" T 1PTV4 1PTY9 | 1PTX2 
2 iw 1РТУ5 1PTZ1 | 1PTX3 
1%#' 1PTV6 1PTZ2 | 1РТХ4 
Brass 2 1PTV7 1PTX5 | 1PTZ3 
2w 1PTV9 1PTZ5 | 1PTX7 
R d St k 3 1PTW1 1PTX8 | 1PTZ6 
0 oc 4 1РТ77 1PTX9 | 1PTW2 
ift 3 ft 6ft 96" 1PVB8 1PVD6G | 1PVA1 
Item Item Item ж 1PVD7 1PVB9 | 1PVA2 
Dia. Dia. Tolerance Temper No. No. No. y 1PVC1 1PVA3 | 1PVD8 
260 Alloy ж 1PVC2 1PVA4 | 1PVD9 
0.02 in +/-0.002" Half Hard 48KT83 m = yy 1PVC3 АРУА5 | 1PVE1 
0.032 in +/-0.002" Half Hard 48KT84 = = : 
! x 1 1PVC5 1PVA7 | 1PVE3 
0.047 in +/-0.002 Half Hard 48KT85 — — Я U 
-0.002* = = 0.25 ТИ 1PVA8 1PVC6 | 1PVE4 
0.0625 in +/-0.002 Half Hard 48KT86 Ыл 
А +/-0.002" Ӯ to % Hard — | i6NH9i ES UA = - | 1PTN8 
0.072 in +/-0.002" Half Hard 48KT87 — — 1% 1PVES 1PVC7 | 1PVA9 
0.081 in +/-0.002" Half Hard 48КТ88 = = 2 1PVEG 1PVC8 | 1PVB1 
0.0938 in +/-0.002" Y to % Hard — 16NH92 — 2W 1РУЕВ 1PVD1 | 1PVB3 
0.094 in +/-0.002" Half Hard 48КТ89 - - т 1PVB4 1PVE9 | 1PVD2 
0.114 in +/-0.002" Half Hard 48KT90 = — 4" 1PVD3 1PVF1 | 1PVB5 
А +/-0.002" Half Hard 48KT91 = = = 
0.125 in +/-0.002" ato % Hard - T6NH93 = % TER ARNGS | ТБ 
0.156 in 370.007 | Half Hard 48КТ82 — = 0.313 9g 1PVF5 1iPV66 | 1Р\б1 
0.1563 їп +/-0.002 A по И Hard 16NH94 T TPVGT TPVES | ТЕТЕ? 
0.187 іп +/-0.002" alf Hard 48KT93 — — 
0.25 in +/-0.002" %10 % Hard = 16NH95 — w 1Р/08 1PVK6 | 1PVJ2 
0.3125 in +/-0.002" 7 to % Hard = 16NH96 — yr 1PVG9 1PVK7 | 1PVJ4 
0.375 in +/-0.002" % to % Hard — 16NH97 — yr 1PVH2 1PVK8 | 1PVJ5 
loy ik 1PVH3 1PVK9 1PVJ6 
0.125 in +/-0.003" Half Hard == == 2ABL6 қ Тий" 1PVJ7 4PVH4 | 1Р\12 
0.1875 in +/-0.003" Half Hard = — 2ABL7 0.375 1%" 1PVH5 1PVJ9 | 1PVL3 
0.25 in +/-0.003" На f Hard = = 2АВ18 7 ТРҮКІ 1PVHG | ІР 
0.3125 іп +/-0.003" alf Hard — = 2ABL9 т 
{зз +/-0.003" Half Hard = AUT | 2ABKA 2и ТВИК 1PVHS | iPVLS 
р in +/-0.003" alf Hard — — 2AUJ = 
0.5 in +/-0.003" Half Hard = 2ABK5 | 2AUJ9 Б 118 Наги | JEKI 
B in +/-0.! а паг = = 8 
0.625 in +/-0.003" Half Hard 2ABJA | 2ABK6 | 2AUK2 yr 1PVN2 1PVP6 | 1PVR9 
0.75 in +/-0.003" Half Hard 2ABK7 | 2ABJ5 | 2AUK3 T 1PVP7 1PVN4 | 2ABC2 
0.875 in +/-0.003" Half Hard 2ABK8 2ABJ6 2AUK4 Т" 1PVN5 1PVP8 | 2ABC3 
Tin +/-0.003" Half Hard 2ABK9 | 2ABJ7 | 2AUK5 ' DS 
Н 05 1# 1PVP9 1PVN6 | 2ABC4 
1.125 in +/-0.003 Half Hard - - 2AUK6 ж 1PVN7 2ABCS | TPVR2 
1.25 in +/-0.003" Half Hard 2ABL1 2ABJ8 | 2ABN1 25 2ABC6 APVNS | 1РУВЗ 
1.375 in +/-0.003" Half Hard = = 2ABN2 Е 
1.5іп +/-0.003" Half Hard 2ABL2 | 2ABN3 | 2ABJ9 3 2АВС7 1РҮВ4 | ІРҮРІ 
1.75 іп +/-0.003" Half Hard 2ABL3 | 2ABK1 2ABN5 4 2ABC8 1PVRS | 1PVP2 
2 in +/-0.003" Half Hard 2ABK2 | 2ABL4 | 2ABN6 yr — 2ABE2 | 2ABD5 
2.5 in +/-0.004" Half Hard 2ABK3 | 2ABN7 | 2ABL5 ж 2ABC9 2ABE3 | 2АВ06 
0.625" T 2ABD7 2ABE4 | 2ABD1 
TW 2ABD8 2ABE5 | 2ABD2 
2r 2ABD9 2ABEG | 2ABD3 
T 2ABF4 2ABF9 | 2АВЕ8 
075 2 2ABE9 2ABG1 | 2ABF5 
i 2% 2ABF1 2ABG2 2ABF6 
т 2ABF2 2ABG3 2ABF7 
iw 2ABG5 — | 2ABH8 
Т" 2ABH3 2ABH9 | 2ABG6 
1.0" 2 2ABJ1 2ABG7 | 2ABH4 
ні ltem 2%" 2ABJ2 24808 | 2АВН5 
. із. 0. т 2ABJ3 2ABG9 2ABH6 
-CDA 270 Alloy %e in 4RJT2 Square Stock | 
Brass Ball Stock sin вп 48473 0.188" Vis = 1PTW3 | 1РТҮ1 
ain AIRE dun n 0.25" Ve 1PVBG 1PVD4 | 1PTZ8 
= +/- 0.001 in. Dia. tolerance SAL ARJR7 Fain ARITG 0.5" үйі 1PVL9 1PVR7 | 1PVP3 
» B75 to 87 Rockwell hardness ^e in 2 in 0.625 H = EL | ТАПА 
75, in 4RJR9 95 in AVAW2 0.75 ЕД 2ABF3 2ABF8 | 2ABE7 
Yin 48411 34 in 4VAW3 10* T 2ABH1 2ABG4 | 2ABH7 
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RAW MATERIALS 
Bar Grating 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


Bar Grating Information 
Designed to provide safe, secure footing protection in areas prone to oil or 


for many applications, bar grating is a 
strong choice for projects ranging from 
trenches to decking. 


STAIR TREAD 

Constructed like other bar grating, 
with stair-specific additional reinforce- 
ment and extra safety adjustments. A 
nosing is attached to the leading edge 


other hazardous materials. 


Smooth—All-purpose slip-resistant 
design's texture is less harsh under- 
foot than serrated. 

MATERIALS 


Aluminum—Good where a light- 
weight, corrosion-resistant material 


Swage Locked—A cost-effective 
and reliable pressure locking 
method. 

Welded—Joined at the intersec- 
tion of the bearing bars and cross 
bars. A versatile choice for light to 
moderate loads. The most common 
way aluminum bar grating is 
manufactured. 
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Find even MORE 


for increased edge visibility and slip |5 desired. 
resistance. Nosings may be grooved ог Steel—Strong material is good 
checker plate (also known as diamond to use if the environment is not . 
plate). expressly corrosive. Bar Grating 
DEFINITIONS 304 Stainless Steel—Stronger a Bearing bar spacing: 1.188" ^ Note: Additional sizes are available; call 
Anchors—Devices that attach grating than aluminum, stainless steel » Cross bar spacing: 4" шананы 
to its supports. provides superior corrosion and SMOOTH SURFACE SERRATED SURFACE 
oxidation resistance 24inW | 36inW | 48inW | 24inW | 36inW | 48inW 
Band—A flat bar welded to the end of ` Span Bearing Ваг Item Item Item Item Item Item 
Д Ф Н (Length) Thickness No. No. No. No. No. No. 
a grating panel or along the line of a JOINING METHODS SNP | й 
cutout. Extends neither above nor below Pressure Locked (Dovetail)— 24 in 0125 a eS 190302 = = = = 
the bearing bars. A load-carrying band — Cross bars are mechanically 36 in 01881 | 49N315  49N321 | 49N327 290424 494430 494436 
transfers the load from unsupported locked to the bearing bars at their Bin a ы ши | 49NA3T | 49N437 
bearing bars to supported bearing bars. intersections. Permanent joints give Tin 72in 0.188 in 190377 101323 490329 | 49N426 | 49N432 | 490438 
i 4 Б a " Y р їп — — — — 
fuuimibantcarmiesima Todo ЕНИП long-lasting service under normal in 0188 | 49N318 | 49N324 | 49N330 498427 49N433 | 49439 
improve appearance. conditions. 120im 0125іп | 49N301 | 49N307 - - - - 
Bsana B TM БАНЫ т RES in | 49N319 | 49N325 | 49N331 | 49N428 — 49N440 
earing Bar—Load-carrying bar tha i —Strai i ainless Stee 
S in the direction di span pius 7 gon bearing EE and 24in —0.188in | 49N223 | 49N229 — 49N259 | 49N265 = 
Е bent соппес Ing bars are rive ed 36in  0.188in | 49N224 49М230 — 49N260 | 49N266 — 
Gross Bar—The connecting bar together at thei contact pots. | i» 3r т  й MUS = Дш MM = 
that intersects or curves between th . Jin  0.188in | 49N227 498233 — 49N263 | 49N269 = 
ee “ee e ET M үй 120іп  0.188in | 49N228 | 49N234 = 49N264 | 49N270 = 
0! ШШДЕП, BLACK PAINTED STEEL GALVANIZED STEEL CARBON STEEL 
mechanically locked to them. SERRATED SURFACE | SMOOTH SURFACE | SERRATED SURFACE | SMOOTH SURFACE | SERRATED SURFACE 
. 24^ W | 36"W | 24W | 36"W | 24W | 36"W | 24W | 368W | 24" | 36"W 
Cutout—An area of grating removed to i T s Bar E ПЫ ltem ltem tem itam пет Пет Пет em 
" Н епо 1скпеѕѕ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 
clear an obstruction or let pipes, ducts, Painted/Galvanized Steel 
or columns pass through. 24" 0.125in | 49N005 | 49М011 | 49M895 | 49M902 | 49N174 | 49N180 | 49N065 = = = 
А 24 — 0.188 in = = 491908 = = = 49N077 - - - 
Grating репа: чу ШЫН A DOSE 49N006 = 4910806 ҚЫ 490175 | 498181 | 498066 NOT 38MFA4 | 38МН65 
М а . : М . in — 
bars with bearing bars running in one 36  0188in| — — | 49M909 | 4901915 | 49N187 | 49N193 | 49N078 | 49N084 | — = 
direction, spaced Dy rigid attachment iB 01251 49N007 | 49N013 | 49M897 49M304 49N176 | 49М182 | 49N067 49N073 38ME16 | 38MD70 
7 E j in 
to cross bars that run perpendicularly 48' 0.188in | 49N019 | 49N025 | 49M910 | 49M916 | 49N188 | 49N194 | 49N0/0 | — = = 
or by bent connecting bars that extend 48 025іп — — — - — — — 49N097 — — 
beweentnem 1 72  0.125in | 49N008 | 49N014 | 49M898 | 49M905 | 49N177 | 49N183 | 49N068 - 38MJ39 | 38MG95 
5 72" 04188іп — — 49M911 | 49M917 - - 49N080 498086 - - 
à 96'  0.125in | 49N009 | 491015 — 49M906 | 49N178 | 49N184 | 49N069 | 49N075 — — 
Length—The span of geie or 96  0188in| — —  |49M9i2 | - = — | 49N081 | 49N087 | — = 
istan tween point: ratin 96" —025in - - - 4941930 - - - 491099 = = 
Ee e aoinean ШӘ uen 120' 0.125in | 49N010 | 49М016 | 49М901 | 49M907 | 491179 | 49N185 | 49N070 — 38MG26 | 38MD48 
Support. 127 Um in = 49N028 | 49M913 A 49N191 | 49N197 — — — - 
n г Ш .25 in — — — — — — = = = 
Width—Measured perpendicular to 144" 0.125 in = = — = = = 38MG75 — — 

i i irec- 144' 0.188 in = = = 38ML30 E = = 38MD05 = = 
the bearing bars and in the same direc 36— 0488 in = = = we 49N198 - 194206 = ШЫ. = = 
tion as the cross bars to determine the i125 48 0.188 in | 49N031 = = = 49N207 = = = = 

i i i : 96 0.188 in — — — — 49N203 | 49N209 — — — = 
overall dimension of a grating panel. 9» 0 гі i аз 4 тна = = 49N204 AINAT = = — = 

' .188 in — — — — = = = - 
poo Е Баана = = aman = = Seme? шн 
n x : Ы .188 in — = = = = = = 
Serrated—Grips shoes tightly for 144 0.188 in| — [3881 | — = =  |38MC/8 = =  |38MC82 | — 
high slip resistance. Offers good slip > 37  0.88in — | 38М021 = = — | 38ML60 — = = = 
120" 0.188 in | 38MF52 = = = 38MD53 | 38MG18 = = = 38MJ34 
SMOOTH | SERRATED SMOOTH |SERRATED 
No. of SURFACE | SURFACE No. of SURFACE | SURFACE 
Bearing Tread Tread Item Item Bearing Tread Tread Item Item 
Bars — Width Depth ^ Height No. No. Bars — Width Depth Height No. No. 
Aluminum, Grooved Nosing Galvanized Steel, Checker Plate Nosing 
6 24in 7 %in 125 — 49N564 7 іп 8%sin T 49N527 | 49N549 
49N558 i8in 8%віп 1.25 | 49N559 | 49N563 30in 8%віп T - 494551 
7 24in 8%віп 1.25 | 49N561 | 49N565 24in 9%іп 1° 494528 | 49N550 
30in  8%sin 1.25" | 49N562 | 49N566 8  30in 9%in T 49N530 | 49N552 
Black Painted Steel, Checker Plate Nosing 36 in 954 in 1W — 49N554 
7 24in 8 %sin 1 494514 | 49N539 30 in 0 vs in El TEST 49N553 
= А 30in 8%віп T 49N516 | 49N541 in Á in ^i — 
Bar Grating—Stair Tread 24in 9%in — T | 49N515 | 49N540 9 —36in 0 vin “1/7 | 494535 | 494555 
a  30n 9Яіп T 49N517 | 49N542 42in 10/Xein 1%" | 49N536 | 49N556 
» End plates: 2.5" Aluminum treads feature 36 in evan E 494513 - 18 in в іп 1 И a 49N557 
n ; in ^ in Д" — in 8 in Ы — 
» Bearing bar grooved nosing. Steel 30in 10'9ein T 49N518 | 49N543 10 —36in 412 %in 17 | 49N538 | 49N558 
spacing: 1.188" models have checker-plated 36in 10win T 49N520 — Stainless Steel, Checker Plate Nosing 
Bearing b ; 36in 1017іп 1% | 49N523 | 49N545 8 — 36in  9Xin 125 | 49N568 — 
A: in 16 In 4 In ^6 In А = 
a IE a ig" nosing 42in 10 %ein ТИ" | 49N524 | 49N546 9 36i Шы іп 127 49Ns69 
ickness: 0. : Additi i ‘lable: 48in 10 %6in 1% | 49N525 | 49N547 in in i = 
Note: Additional sizes are available; — a T | Ai — 10 —36m 12%in 1.25 | 49N570 | — 
call 1-800- (472-4643). 36in 12%in ТИ” | 49N526 | 49N548 
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RAW MATERIALS 
Fiberglass Plates 


Safe-T-Span Industrial 


Fibertred 
Pultruded Grating 


Corvex Molded 


MOLDED GRATING 
= No more than М" deflection for recommended loads 


Provide reliable corrosion-, impact-, and slip-resistant surfaces. 
Corvex—Premium polyester grating. 


FGI-AM Antimicrobial Premium Polyester—Food-grade formulation 
inhibits bacteria, fungus, and mildew growth. USDA accepted. 


Micro-Mesh Corvex—Lightweight sheets for use where underfloor access 
and unobstructed airflow is required. 


Vi-Corr High Load Capacity—Engineered to carry forklift loads. 
PULTRUDED GRATING 


Safe-T-Span Pedestrian and Industrial—Manufactured from a fire- 
retardant isophthalic polyester resin system (ISOFR). 


MOLTRUDED GRATING 


Combines corrosion resistance of molded grating with longer span capacity 
of pultruded grating. 


Rigidex—Large openings allow greater airflow for walkways and platforms. 


Fiberglass Information 


Fiberplate Molded 
Floor Plate 


Fibergrate 
Molded Grating 


Aqua Grate—Withstands corrosion and helps provide safety and comfort 
for walking with bare feet in high-traffic, public recreational areas. Meets 
ADA guidelines. 

FIBERPLATE 

Solid composite panels offer bidirectional strength. 


DEFINITIONS 


Ultimate Capacity—Represents the weight which, if exceeded, will result 
in a complete and total failure of the grating. 


ISOFR—Isophthalic Polyester Fire Retardant Resin formulation has a flame 
spread rating of 25 or less. Designed for applications where moderate expo- 
sure to corrosive elements exists. 


VEFR—Viny! Ester Fire Retardant Resin. For severe exposure to corrosive 
elements. 
Applied Grit Top—Quartz grit applied to surface for slip-resistant footing. 


Meniscus Top—Concave surface provides highly slip-resistant footing in 
most environments, including in wet or oily conditions. 


Strength/ Single- Bi- Ease of 
Corrosion Stiffness Impact Open Direction Direction Layout and 
= Brand Resin Mesh Resist. (Longest Span) Resistance Агеа Span Span__Installation Surface Color Tem d Хе F) 
Molded Grating 
Rect. Good Good Excelle Poo Fair ; 
Gag Pues Square Exceller “Good Excellent Excell ai Excellent Excellent | 0 ор К УШ 
Corvex? Covered Polyester — — Excellent Good Excellent _ Excellent | Fair Excellent | Excellent Grit Top Dark Grey 140 — 
-АМ® Antimicrobial Rect. ^ — Excellent Good Good ^ Excellent боой Poor Fair ; ; 
= ЯН B Polyester Square _ Excellent Good Excellent _ Excellent Fair Excellent — Excellent Ор Ligji Grey wo 
Micro-Mesh® Corvex® Polyester Square Excellent Good. Excellent Excellent ^ Fair ^ Excellent — Excellent ^ Meniscus Top Dark Grey 140 
 Vi-Corr? High Load Capacity VEFR Rect. Excellent Good Good Excellent Good - Poor Fair Smooth Top ^ Dark Grey 180 
Pultruded Grating 
Safe-T-Span® Pedestrian ISOFR = Good Excellent Fair Fair _ Excellent | Poor Fair Grit Top Dark Grey 140 
Safe-T-Span® Industrial ISOFR = Good Excellent Fair Fair _ Excellent — Poor Fair Grit Top Yellow 140 
Pultruded Stair Tread 
Safe-T-Span® ISOFR = Good Excellent Fair Fair Excellent = Fair Grit Top Black Nosing 140 
Moltruded® Grating B Е БШ == —- - MEINEN 
Rigidex® | Polyester Весі. Excellent Good Poor Excellent Excellent Роог Fair Grit Top Light Grey 140 
Fiberplate? Plate = : _ E = 55 P 
Corvex? Polyester = Excellent Good Good = Good X Excellent Fair Dark Grey 140 — 
Vi-Corr® VEFR = Excellent Good Good = Good X Excellent Fair Dark Grey 180 
12 in x 12 in12 in x 24 in24 in x 24 in48 in x 48 in48 in x 96 in 
Thickness Item Item | Item | Нет Нет 
. Thickness Tolerance* No. No. Жо No. No. 
4АТЕ5 
| ANT2 | AATFó - 
Fiberplate EE 
p 4ATF4 4ATF8 


(FRP) Molded 


Floor Plates 


= Grit top 

= Dark gray 

= Width and length tolerances: +0.125" 
Install over slick metallic or concrete surfaces to improve slip resistance. 
Lightweight, corrosion-resistant, and easy to fabricate. %" and 1⁄4" plates are 
designed for covering only, not recommended for load bearing service. 


4ATE4 
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| 
ААТН1 | 


іп +0.125/-0. | | ANTGG | 4ATHI | 4ATHS- _ 

| in. 40.125/-0.063 in | 4ATG3 | 4ATG7 | 4ATH2 | ДАТНб — 
Max. Load (psf) Load (psf) асыйга Load Required 

Thickness Span to Produce Deflection 

. (in. ^ (їп) Normal* Firmt- Equal to 1% of Span 

2% qe 17 192 Ibs. 


_ 318 Ibs 


* Normal load is the load that will produce 
t Firm is the load which will produce a maximum deflection of 0.25" or L/D of 200". 
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RAW MATERIALS 
Fiberglass Grating 


Fibergrate 


Composite Structures 


Corvex Molded Grating 


= Gritted antislip surface 

Corvex isophthalic polyester resin system offers a high level of corrosion 
resistance for use in industrial, chemical processing, and water/wastewater 
applications. 


Bearing Bar |DARKGRAY| GREEN | YELLOW 
Spacing Item Item Item 
Width Span Mesh Size Ctr.-to-Ctr. No. No. No. 
71 іп Dep 
3ft Я 5 in x 112 in ^in | 160517 | 4ATTS | 160 
0 ft. ^ in x Tin bin | 160516 | 4ATTÍ | 160514 
4 ft. inx4in - in | 16U511 | 4ATT2 | 160509 
Aft 4 ft. ^ in x 17^ in ^in | 160521 | 4ATT6 | 160519 
8 ft. ^ inx 1^ in ^in | 16U520 | 4ATR8 | 160518 
inx4in in | 16U507 | 4ATT4 | 16050 
8 4 ft. inx4 in in | 160510 | 4ATRO | 160508 
0 - inx4in in | 16U506 | 4ATT3 | 160504 
- in Dep 
ай 3 h in x 17^ in 2 іп AATU1 | 4ATT8 | 160513 
01. in x 172 In ein | 4ATT9 | 4ATT7 | 160 
4 ft. 5 in x 1% in ^ in | ARTUS | ARTUS | 4ATV 
6 ft. IN X in 2 in | 4ATUB | ДАТ | ATV 
AT 8 ft. 5 inx TV: in ^in | 4ATU6 | 4ATU2 | 160 
^inx in ^in | ДАТО ДАТОЗ | ДАТИ 
2 in Depth 
g ІПХ2ІП ІП 
4ft 1. ІПХ2ІП ІП 


Fibergrate 


Composite Structures 


Micro-Mesh Corvex Molded Grating 


= Bearing bar width: 0.25" Offers lightweight bidirec- 
= Bearing bar spacing center-to-center: 112" tional strength. For walkways, 
= Dark gray platforms, trench covers, and 


= Corvex Resin System catwalks. 
Item 
Width т Т inal Depth Mesh Size No. 
a ? In 4 In X v4 In 


Fibergrate 


Composite Structures 


FGI-AM Molded Grating-Food Grade 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Vi-Corr Molded 
Grating 


Vi-Corr superior vinyl ester resin offers outstanding corrosive 
resistance to highly caustic and acidic environments. 


. Spacing Item Pkg. 
= Light gray М à — (Sracing нел w Span Mesh Size  Ctr.-to-Ctr. Color No. Qty. 
Ж T Е рап esh Size r.-to-Ctr. 0. 1" Depth 
peru iind 1" Depth i 5f. — iWinxl4in Thin Orange 150444 1 
E 5ft. Twinxtvin — 1'5in 4ATX3 10 ft. 1^ inx 11^ in 1¥%in Orange 16U493 1 
resin system has af 10 ft. i^inxi/in 1Уіп 4АТХ2 4 1inx4 in 1in Orange 16U490 2 
antimicrobial 4 ft. 1іпх4іп lin 4АТХ5 48 4 1%2inx1% in 1 іп Orange 16U498 1 
: 4% 4%. 1%2inx1%in  1%in 4ATX4 8 ft. 1/5 in x 17^ in 1 іп Orange 16U497 1 
properties that help 8f. 1%inxi%in 1%in 4ATX6 5ft 3 Tinx4 in Tin ranis 16U488 2 
protect the product 5 3 t 1 inx 1 in 1 in pud 8ft 4 1inx4 in 1in grange 16U489 1 
Н i 3 in x 4 in in 10 ft 3 1inx4in lin range 16U487 1 
ion со 10 3 ft. 1inx4in Tin ДАТХ1 1? Depth 
while meeting the 1%" Depth 5 ft. 1^inx1'^in 1%in Orange 16U492 2 
requirements of the 3 5 ft. Tvinxt”in 1 %in 4АТМ/5 2i 10 ft. 1% in x 1% in 1%in Orange 160491 1 
food and bever- 10 ft. 1%2inx1%2in — 1'5in 4ATW4 4 ft. 1^ in x 11^ in 1 іп Orange 16U496 2 
. 4%. 1Уіпх1 біп  1%in 4ATW7 Af 6 ft. 1/5 in x 175 in 1 in Orange 16U495 1 
age industry. For 4 6ft. 1Уіпхі1 іп 1%in 4АТМ/8 8 ft. 15 inx 112 in 1%іп Orange 16U501 1 
nonpublic health 8ft. 1УіпХ1Рі  1%in 4ATW9 12 ft. 1^ inx 11^ іп 1 іп Orange 16U499 1 
1 f 12 ft. 1%2inx1%2in_ —15in 4АТМ/6 2" Depth d 
2 2" Depth 3ft 8 ft. None 2in Dark Gray 49AL39 1 
4 6 ft. 2inx2in 2in ДАТҮ1 Af 6 ft. 2 inx2 in 2in Orange 16U503 2 
12 ft. 2 inx2 in 2 in 4ATX9 12 ft. 2іпх2іп 2in Orange 16U502 1 
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I-Shaped 


T-Shaped 


tas) grate 


Safe-T-Span 
Pultruded Grating 
& Stair Tread 


= Grit top 
Nonconductive, lightweight grating is manufactured from a fire-retardant 
isophthalic polyester resin system (ISOFR). Corrosion- and slip-resistant 
material replaces steel bar grating. A high percentage of glass provides 
durability and high unidirectional strength and stiffness, making this the ideal 
solution for applications where longer support spans are required. Supports 
loads in the span direction only. 


2FTW 3FTW 4FTW 
Spacing Item Item Item 
Span Bearing Bar Width Center- to-Center No. No. No. 


industri: in De ше 79 d 


Bearing Bearing 
М Bar Width Bar Height Mesh Меѕһ Size Color No. 
Sae Spa? Stair Tread 

2ft іп 0.6 in Tin 4AUP2 
2 ft T win 0.6 in 1 in Yellow 4AUP5 
5 in .6 in Rectangular 172 х6 іп With Black | 4AUP3 
2% ft 10 “іп 0.6 in 1i in Nosing 4AUP4 
3ft 10 “іп 0.6 in 1 in 4AUP6 
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RAW MATERIALS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Нірегоіаѕѕ Grating Grating 


Fibergrate 
Composite structures 


Rigidex 
Moltruded Grating 


= Corvex polyester resin 
= 112" thick 

= Light gray 

Light-duty grating has large openings that allow greater airflow. 
For walkways and platforms. 

Load (psf) 


Clear Max Recommended Ultimate 


Mesh Size Span(in.) 50 65 100 200 Load (psf Capacity (psf 
AX É É Қ Ё 
2FTW 3FTW 4FTW 
Spacing Item Item Item 
Span Bearing Bar Width — Center-to-Center No. No. No. 
ер 


Fibergrate 
Composite Structures 


Aqua Grate 
= Light gray 
Lightweight, pultruded pedestrian grating withstands corrosion. Helps provide 
safety and comfort for walking with bare feet in high-traffic, public recreational 
areas. Fine grit surface provides a high level of slip resistance. Protection 
against long-term UV exposure is provided by a synthetic surfacing veil and UV 
inhibitors in the resin formulation. Features nominal 1⁄4" space between the 1%" 
wide bearing bars. 


Item 
Ww Span Spacing Ctr.-to-Ctr. No. 
. T1210, 1" Depth 
3ft 10 ft. 1 238 in 49AK67 
8 ft. 12% in 49AK69 
10 ft. 12% іп 49AK73 
8ft. 19 іп 49AK75 


Fibergrate 
‘Composite structures 


Molded Stair Tread Covers 


= A/O grit surface eo itam "A" ttem 
п; 0. 0. 

= 4" thick “Dark Gray ‘Green 

= Corvex 3ft 12in 160527 38 12in 160530 
А А in In 

Can be fabricated and installed 12% 12in 160525 128 12in 160528 

isti i “Dark Gray with Light Gray 

over m ling Steps to provide a Yellow Nosing 144 in 1011 4ATZ6 

slip-resistant walking surface. 36 in 12in 4ATZ2 12in 

Corrosion resistant. OSHA 48in 12 n 4NTZ3 Yellow " 

approved with yellow nosing. 144in iin 4АТҮ9 4ft  12in 160532 

12in 4ATZ1 12ft 12іп 160531. 


RAW MATERIALS 
Fiberglass Shapes 


Round Tube Square Tube 


Standard І-Веат U-Channel 


Cylindrical Rod 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


EZ Angle? Concrete 
Embedment 


Y Concrete 
Embedment 


Fibergrate 
Composite Structures 


Dynaform Fiberglass Angle 


= Leg length tolerance: +0.094" EZ Angle Concrete Embedment—Install 

= Thickness tolerance: 0.010" аї edge of concrete trenches to support 

a Tensile strength: 30,000 psi trench gratings. Made from a fire-retardant 
" ; inyl ester (VEFR) resin. 

90°—Use for constructing viny . S " 

structural support systems, = Temp. range: -100* to 180°F 


including platforms, walkways, Y Concrete Embedment—Use in place of 
and equipment support. Made Steel concrete embedment angles. Install 
from an isophthalic polyester at edge of trenches where gratings are 
fire-retardant resin (ISOFR). supported. Made from a fire-retardant vinyl 
= Temp. range: -100° to 150°F ester (VEFR) resin. 


Dynaform Structural Shapes 


1» Temp. range: -100? to 150?F 

» Tensile strength: 30,000 psi; except cylindrical rods are 100,000 psi 

Resin material is ideal for platforms, walkways, and equipment support. 
Isophthalic polyester resin formulation (ISOFR) provides a low flame-spread 
rating of 25 or less (when tested according to ASTM E-84). Cylindrical rods are 
made of olive green ispophthalic polyester (ISO) resin which resists a wide array 
of chemicals and highly acidic conditions. Not fire retardant. 


Inside Outside | Outside Dia. 


Tolerance 


Wall 
Thickness 


Wall Thickness 
Tolerance 


i Outside 


Inside Outside Square Wall Wall Thickness Item 
Square Square Tolerance ^ Thickness Tolerance No. 
‘Square Tubes 


+/- 2. 0201 in + 2. MER in 


10 ftL 10FTL 
Length Item Item Item Item 
w Thickness Tolerance No. No. No. No. 
BERE 
ШІ Ш 21 Ш А in = 4AUU2 = 4AUU1 = 
4 in — — — 
Ws —— 
4in 4 in Yin — «/-0.125 in — 4AUTS — 
біп біп YA in +/-0.125 in| 4AUT7 = 4AUT6 = 
біп біп Awin +/-0.125 іп) 4AUT9 = = 4AUTS 
5-FT. L* | 10-FT. Lt 
Base Width Wall Wall Thickness, Пет Item 
Leg Length Base Width — Tolerance Thickness ^ Tolerance No. No. 


^e in in +/-0.094 in 8 ІП ATN 
5 in in +/-0.094 in 4 in ATN 
5 in 4in +/- 4 in ДАТ! 
% in біп ЕТЕ Ain ATN4 
^e in 6 in +/-0.094 in 8 in AATN 
As in 8 in +/-0.094 in Ув in +/-0.010 in | 4ATM8 | 4ATNG 
23^ in 10 in +/-0.094 in Vo in +/-0.010 in 4АТМ7 
5-ЕТ. L* | 10-FT. Lt 
Item Item 
Dia. Dia. Tolerance No. No. 


+/-0.010 in 


* Length Tolerance +0.1875", 1 Length Tolerance +0. 12 "; 4 Length tolerance: x0.094" 


2198 GRAINGER. 


ШШЩ 


Find even MORE on Grainger.com? 


= Temp range: -100° to 180°F 
5ftL 10 ftL 20ftL 
Item Item Item 
Leg Length No. No. Leg Length No. 
790 Degree ‘EZ Angle Concrete Embedment 
м in Thick Ya in Thick 
Fibergrate Tinx in 4ATH7 4ATJ8 Tinx 17^ in 4AUR9 
Composite Structures М in Thick 2inx1 in 4AUR8 
1v inx 11^ in 4ATH8 4ATJ9 “Y Concrete Embedment 
2inx2in 4ATH9 4ATK1 Ys in Thick 
3 inx3 in 4ATJ1 4АТК2 Тіпх1%іп 4AUT1 
4inx4in ДАТЈЗ ДАТКА 2inx1 іп 4AUT3 
_% in Thick 
3inx3 in 4ATJ2 4ATK3 
4inx4in 4АТК5 
_ 6inx6 in 4ATJ6 4ATK7 
% in Thick 
4inx4in ДАТЈ5 4ATK6 
6 in x6 in 4ATK8 


Threaded Rod 
Fibergrate 
Composite Structures 


Fiberglass Accessories 
= Threaded rod temp. range: -100° to 180°F 


Item 

Description Size Material Brand No. 
Fly Tweed Roa ЖЗ ff 
рт 3-13 Thread Vinyl Ester Resin ТҮШҮ 
1 5 7-10 Thread 4AUU8 
¥"-13 Thread 4AUV2 
Hex Nut к 4-10 Thread Isoplast Dynaform 4AUV3 
V?" .D., 1%" O.D. 4AUU9 

Flat Washer HAD. 194 OD. Nylon ДАШТ 


Fibergrate 
Composite Structures 


Safe-T-Stand 
Portable Work 


Platforms 


= Max. weight: 300 Ib. 
= Max. temp.: 150°F 
= Green color 

= FGI-AM resin 


Provide a comfortable working height for work шиш. шш шш 


Base Item 


stations. A/O grit platform surface with slip- 


resistant rubber feet. "m an 205 284 ЛАША 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


RAW MATERIALS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Foam 


Water-Resistant 
Closed Cell Tool 
Organizer Foam Sheets 


a Polyethylene 
= Charcoal/Blue color 


Foam Rolls 


Foam rolls are long sheets of 
synthetic material that can be 
cut-to-length for wrapping, 
packaging, and insulating 


Thickness Width NE 
Tin 24 in applications. 
ІШІ | 

Tn pain | | Нет Нет Нет 
Thickness Width Length No. Thickness Width Length Мо. Thickness Width Length Мо. 
m" EPDM Е Plain Backing A W' 50-t 6YLXi 
Silicone Foam Tubes Adhesive Backing Vw — 36 10-4 40770 7 97  50-t 6YLX2 
Ye 36' 10-ft 497H94 "yj 36° 10-4 497F71| Y» 9 50-і 6YLX3 
» 5 Ft. length И' 36 10-4 497Н95 vy; 36° 10-й 497F73| W" 17 50-t 6YLX4 
= Red % 36" 10-0 497H96| v" 40 25-t 6YGV0 | v 1v» 50-й GYLX5 
Tensile Strength 200 (PSI ye ae TOR AUST УУЛ UN NR ERR 

= Tensile Stren 32 Е o "258 А "50-1 

X 9 К es) Yr 36 10-4 497H75| % 36" 10-ft 497F74 | Black 
Silicone foam tube is commonly used to w 40 25-й 6YGU3 | v» i" 254t 6YGX8| %" 42?' 6-ft_6YGP8 
igh- yw 36 10-ft_ 497H76| v» 2" 25t 6YGX9 | Plain Backin 

create seals and washers for high heat W' 367 10-8 497H77| Уу“ 35 —10-t 4075 Ve — 49" БЇ 6YGHE 
and outdoor applications. It withstands а 40 2t mE Y 47 25-ї 6YGV2| V 42 25-ft 6YGJS 
i ле" " 10- T 36' 10-ft 497F96| ж 42 6-ft 6YGP3 
high temperatures and has excellent T 36: 10-і 49779 —1 42 osit 6YGVA| КУ“ 42" 25-ft 6YGN2 
resistance to UV rays. EVA _ Е Neoprene/EPDM/SBR Ye 42 6-4 6YGJU 
: Adhesive Backing Adhesive Backing Yw 42" 25-t 6YGKi 
Inside Item V 36' 108" 497K38 Y" 1/7 50-ft 6YLU2 үлі 4? 6-ft 6YGL3 
Dia. Outside Dia. No. Уд" 36" 108” 497K39 V 2' 50-9 6YLUS үлі 402" 25-0 6YGR6 
Vain ain 497L02 ЕД 36" 108° 497K40 ув" 3' 50-4 6YLUA %' 42? 6-ft 6YGL4 
36 in Tin 497L03 Vl 36" 108" 497K41 E JW  50-ft 6YLU5 KA 42" 25-ft 6YGK3 
in Tin 497L04 W 36° 108 497KA2 X; 3 50-8 6YLUS| "ic 42' 6-й 6YGL5 
3A in 1 іп 497105 T 36" 108 497K43| x Y»  b50-ft 6YLU7 VA 407 6-ft 6YGJ3 
Tin 1 іп 4971.06 Plain Backing E %' 50-ft 6YLU8 үйі 42" 25-й 6ҮбН8 
Ж 30 108" 497К27 9% У" 50-й 6YLUS| % 42" 25-4 6YGN7 


ж 36" 108" 497K28| As" 17 50-й 6YLVO 1 42 6-й 6YGL7 


V 36 108 497K29 у 1% 50-8 6YLVi Т 42 25-ft 6YGK6 
A 36' 108 497K30| Y 2° 504 6YLV2| 1%" 42 6-ї 6YGJ6 
ih 36' 108' 497K31| 99; 3° 50-1 6YlV3| 1%" 42  6-ft 6YGJ7 
dun | yu Wr 50-ft 6YLV4 2" 427 6-й 6YGJ8 
Plain Backing | W %' 50-4 6YLV5 Nitrile 

Vw 38 6% 6YGZ2 и v» 50-4 6YLV6 | Plain Backing 


Foam Cord Ж 36 57 BYGZ3 y. ww 50-ї 6YLV7| Yw 40 68  6YGYA 
% 38' 52' 6YGZ5 | Vr y 50-t 6YlV8| Yr 40 68 GYGY5 
қ , Neoprene —— yr T 50-8 6YLV9| 40 68 6YGY6 
Dia L Strength пра Dia L ы ing Adhesive Backing . ft 497F88 a ТЫТ ONO us CC БҮТ 
: : ; ; М 2 a е - - 
Neoprene Water-Resistant Foam Cords 3ft 100psi — 497K77 Yr — 38 1048 40780 Ж 2- БЕТ OYONI eo 
Black ; 5^ in 15 100 psi_497K76 Ж 42 Gtt 6YGVS 3v w 50-і 6YLW4| Ve" 236 10-4 497661 
3 100 psi 497K48 30 100 psi 497K75 Ve" 42  6ft 6YGW3| Ж 35 50-ft 6YLW5 V 36" 10-ft 497662 
i 15 100 psi 497K47 100 100 psi 497K74 Ww 36 10-ft 497F91 E 34 —50-ft 6YLWG Vi 36" 0-t 407664 
Ys in 30 100 psi 497К46 3ft i00psi 497К81 Wr 4 64 BYGVT | Ул БП 6YLW7 | 34 — 367 10-ft 497665 
100. Юын уп ——3À28 100 ps 49780 y 47 6ft БҮСҮВ 3 1/7 50-4 6YLWS | Vinyl-Nitrile 
3 190 ps! 197653 100 100 psi 197678 x 36  10-ft 497F93| 3" 2' 50-ft 6YLWO | Plain Backing 
15 100 cal 497K52 3 ft 100 ГЫ 497K85 * io ef Dad ж эш BVIXD| Ж 54 бй бҮНАЗ 
4 a ‘a Е = 
sin — 30 T00 psi 49/3 | 15 100 psi — 497K84 T — 38 —10-ft-497F08 Aa 6 GYNAL 
100 ft 100 psi 497K50 30 100 psi 497K83 1 42 6-ft_ 6YGW8 yr Ba" 6ft 6YHAG 
300 ft 100 psi 497К49 100 100рі — 497K82 | йы 
3 100psi ^ 497K58 Buna-NOil-Resistant Foam Cords 
15 i00psi  497K57 Black 
Vain 30 100 psi 497K56 Yin 25 160psi 497K96 
100 ft i00psi 497К55 3 in 25 i60psi 497K97 
300 ft 100 psi 497K54 JA in 10 160 рві 49798 
3 100 рві 497К63 Ye in 10 i60psi  497K99 
15 ft i00psi 497K62 Tin 10 160psi 497101 
Ms іп 30 ft 100 psi 497K61 Silicone High-Temperature Foam Cords 
100 ft i00psi 497К606 Вей 
300 ft i00psi 497K59 Yin 10 i00psi 497К91 
3 i00psi 497K68 100 100 psi 497K86 
15 ft 100 psi 497K67 mm 10 i00psi 497K92 
^ = Е ТІ ША ш 
ft si А psi = 
300 ft 100 a 497K64 Ain — i09 iü0psi 497K88 Foam Strips 
3 i00psi 497К73 Hin 10 100 psi 497K94 . | 
15 100 psi 497K72 100 100 psi 497K89 = Adhesive backing 
Yo in 30 i00psi 497К71 Win 10 i00psi 497К05 | 
100 ft 100 рві | 497K70 100 100 рвбі 497К90 Can be cut-to-size to form gaskets, straps, and pads. 
300 ft i00psi 497K69 Item Item 
Е Thickness Width Length No. Thickness — Width Length No. 
Foam Rings EPDM ЕА ЕА 25 ft 420048 
вани ПЕЕ Е БЕ 6 B {Шш 
14" Thi i i i 4 2 4 
= Yi" Thick Diameter Inside Dia. n VA T S0ft 6YGU2 VÀ T 50ft 420064 
= Closed-cell foam Tyr Tin 14484 y 2 10% 497H36 y ДІ 50 ft 420С65 
» Silicone material Tu Tin 144485 1 1 60in 497Н27 VA 2 25 ft 420056 
ЕЛІ Tin 114488 Neoprene VA 3 25 ft 420057 
= Вей ж ^in 114489 ж T 108 1497022 y 4 258 420658 
294 Tin ТАДА86 Neoprene/EPDM/SBR y 6 25 ft 420059 
PA 2in 144400 V 1 50 ft 6YHD5 EZ yr 25 ft 420060 
PI Fin 144501 yw VA 50 ft 6YHD9 yy T 25 ft 420C61 
РЕЛ Tin 744487 V E 50ft 6YHEO yr Ту" 25ft 420062 
25" 2^ in 144193 V yr 50 ft 420620 PA 7 25 ft 420С63 
т 2 in 744404 V y 50ft 6YHE1 T EA 25 ft 420031 
күйі ЗП TAAN95 Ww yr 50 ft БҮНЕЗ T T 25 ft 420032 
күйі 3in 744406 y T 50 ft 6YHE4 T Ту" 25 ft 420033 
394 3n 144197 V 2 50 ft 420025 T 2 25 ft 420034 
4 3 in 741408 И" y 50ft 420C40 T 3 25 ft 420035 
quy 25 in 14492 yw T 50 ft 420041 Vinyl Nitrile 
LU 4in 744001 И" 1” 50 ft 420042 VA 2 50 ft 6YHC9 
ay" din 744602 yr 2" 50 ft 420C43 Viton E 
Bi" 3% in 114496 VA 3" 50 ft 420044 yr yr 56 in 497541 
T T Vin 744003 yr 4 50 ft 420045 y y 56 in 497.40 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2199 
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RAW MATERIALS Scan. Order. Done. 
Foam Details on page A1. 


Backing Adhesive Пет Backing Adhesive Item 
Е W Thickness Color Туре Sides No. L Ww Thickness Color Type Sides No. 
т T з "A 


12in 12 % Black Adhesive 1 60CZ04 24in 10 Blac Plain 0 497H69 
12in 12 y Black — Plain 0 60CY80 24in 12" Ж Black Adhesive 1 497H87 
12in 12 Ww Black Adhesive 1 60CZ05 24in 12" Ж Black Adhesive 2 497J06 
12in 12" yr Black — Plain 0 60CY81 24in 12' Ww Black — Plain 0 600А02 
12in 12 Ww Black Adhesive 1 60CZ06 24in 10 Ж Blac Plain 0 60ЈЕ60 
12іп 12 T Black — Plain 0 600Ү82 24іп 12 yw Black Adhesive 1 60ЈЕ87 
12in 12 1 Black Adhesive 1 600707 24in 10 Зе Blac Plain 0 497H70 
24in 12 Ув" Black — Plain 0 60CY83 24in 12 Yi Black Adhesive 1 497H88 
24in 12" Vai Black — Plain 0 60CY84 24in 10 Элв" Black Adhesive 2 497J07 
24in 12 Зв" Black Plain 0 60CY85 24i 12 Yi Black Plain 0 600А03 
24in 12" VA Black — Plain 0 60CY86 24in 10 Ye Blac Plain 0 60JE61 
24in 12 E Black — Plain 0 60CY87 24in 12 yi Black Adhesive 1 60ЈЕ88 
Buna-N 24in 12" VA Black — Plain 0 60CY88 24in 10 VA Blac Plain 0 497H71 
743268 24in 12 T Black — Plain 0 600Ү90 24іп 12 Ww Black Adhesive 1 497H89 
36in 36 Ye" Black — Plain 0 60CY91 24in 12" Ww Black Adhesive 2 497J08 
36in 36 Ув" Black Adhesive 1 60CZ08 24in 12 Ww Black Plain 0 60DA04 
36in 36 V Black — Plain 0 60CY92 24in 10 VA Blac Plain 0 60JE62 
36in 36 e Black Plain 0 60CY93 24i 12 VA Black Adhesive 1 60ЈЕ89 
Foam Sheets & Stri S 36in 36 Ye Black Adhesive 1 600710 24in 12" E Blac Plain 0 497H72 
p 36in 36 И. Black — Plain 0 at 24in 12 E Black Adhesive 1 497H90 
i i i 36in 36 VA Black Adhesive 1 600711 24in 10 LM Black Adhesive 2 497J09 
= Roll sizes available in foot 36in 36 ж Black — Plain 0 60CY95 24in 10 yy Blac Plain 0 60DA05 
lengths on Grainger.com 36in 36 ув" Black Adhesive 1 600712 24in 12 %' Blac Plain 0 60JE63 
36in 36 y Black — Plain 0 60CY96 24in 12" E Black Adhesive 1 60JE90 
Numb 36in 36 V Black Adhesive 1 600713 24in 10 V Blac Plain 0 497H73 
uid 36in 36 Ут Вак Plain 0 ЧҮТ 24in 1: Y7 Віаск Adhesive 1 497Н91 
А i 36 in 36 LAM Black Adhesive 1 600714 24in 12" VA Black Adhesive 2 497.10 
E W me “Color іш eee Mom 36in 36 1 Black Plan 0 60CY98 “іп 12 7 Black Рап 0  60DA06 
Buna-N; Standard Grade ур > 36in 36 1 Black Adhesive 1 800715 24in 10 Ww Black — Plain 0 60JE64 
Sheet ` EPDM; Standard Grade 24 іп 12, 2 p lack Ad ШЕП А зна 
; т 7 т ее! Ш : a ас ain 
(іп 127 7e Black Нап O 743088 јот 1» — Ve Бак Plan 0 49746020 240 17 1 Black Plain 0 GODAOB 
i?in 2 vA Black Plain 0 143192 12in 12 Vi Віаск Adhesive 1 497H80 36in 36 Ув" Black Plain 0 497J15 
ioin 12" Ww Black Adhesive T 743708 Win 12 Ye Black Adhesive 2 497H98 36in 36 Ye Black — Plain 0 60DA09 
i2in 17 W Black Adhesive 2 143223 12in 12 Ve Black — Plain 0 800792 36in 36" Vie" Black Adhesive 1 600А25 
15 i 49" Fe Blac Plain 0 743760 12in 12 Ив Black Adhesive — 1 60DA17 36in 36 Ve Black Adhesive — 1 60JE24 
i?in 2 i Black Adhesive 1 143779 12іп 12 Ув" Black Рігіп 0 60ЈЕ52 36in 36" Ув" Black — Plain 0 60JE72 
oin 13" yy Blac Plain 0 143193 Win 12 Ye Black Adhesive — 1 60JE79 36in 36 Ув" Black Adhesive 1 60JE99 
i2in 2 ye Black Adhesive — 1 143700 12in 12 У Black — Plain 0 497H63 36in 36" Ww Black — Plain 0 497J16 
{in 12 Ye Black Adhesive 2 143724 Win 12 үлі Black Adhesive 1 497H81 36in 36 Ж Black — Plain 0 60DA10 
Tin 2 л Black Plain б T43Y94 12іп 12 Ж Black Adhesive 2 497Н99 36in 36 Ww Black Adhesive 1 60DA26 
{Din 42 ve Black Adhesive — 1 743710 12in 12" Ww Black — Plain 0 600793 36in 36 y Black Adhesive — 1 60ЈЕ25 
i2in 17 A Black Adhesive 7 143225 12in 12" y Black Adhesive 1 600А18 36in 36" Эв" Black — Plain 0 497J17 
15 Ш 49" v Blac Plain 0 743770 12in 12 Ж Black — Plain 0 60JE53 36in 36 Ye Black Adhesive — 1 60JE26 
i?in 2 Y Black Adhesive 1 743780 12іп 12 Ww Black Adhesive 1 60JE80 36in 36 e Black Plain 0 60JE74 
19in 17 p Blac Plain 0 74395 12in 12 Ye Black — Plain 0 497H64 36in 36 Yc" Black Adhesive 1 60JF02 
i2in 17 E Black Adhesive 1 743211 12in 12 Ye Black Adhesive 1 497H82 36in 36 VA Black — Plain 0 497.18 
19in 12 p Black Adhesive 2 143726 12in 12 Ye Black Adhesive 2 497J01 36in 36 yw Black — Plain 0 60JE75 
{Din 42 Fp Blac Plain б 143771 12і 12 He" Black — Plain 0 600794 36in 36 Ww Black Adhesive 1 60JF03 
19in 17 E Black Adhesive — 1 143281 12in 12 Ye Black Adhesive 1 60DA19 36in 36 yr Black — Plain 0 49719 
{Din 17 A Blac Plain 0 743Y96 12in 12 Ув" Black — Plain 0 60ЈЕ54 36in 36 ye Blac Plain 0 60DA13 
19in 12 Black Adhesive 1 743712 12in 12 Ye Black Adhesive 1 60JE81 36in 36 E Black Adhesive 1 60DA29 
{Din 42 A Black Adhesive 7 743797 12in 12 yr Black — Plain 0 497H65 36in 36 E Black Adhesive 1 60JE28 
19in 17 V Blac Plain б 743779 12in 12 И" Black Adhesive 1 497H83 36in 36 yr Black — Plain 0 60JE76 
oin 12" w Black Adhesive T 143782 12in 12" y Black Adhesive 2 497J02 36in 36 y Black Adhesive 1 60JF04 
24in 12 Te Blac Plain 0 143713 12in 12 Ww Black — Plain 0 800795 36in 36 x Black — Plain 0 497J20 
2411 13" Vig" Black Adhesive — 1 143283 12і! 12 үл Black Adhesive 1 60DA20 36in 36 үйі Blac Plain 0 60DA14 
24117 12" V Blac Plain 0 743Y97 12in 12 үлі Black — Plain 0 60ЈЕ55 36in 36" Ww Black Adhesive 1 60DA30 
odin 17" Ww Black Adhesive — 1 743713 12in 12" үйі Black Adhesive 1 60ЈЕ82 36in 36 Ww Black Adhesive 1 60JE29 
oin 12 Uy Black Adhesive 2 143228 12in 12 Ww Black — Plain 0 497H66 36in 36 x Black — Plain 0 60JE77 
24117 12" VA Blac Plain 0 143714 Win 12 Ww Black Adhesive 1 497H84 36in 36 x Black Adhesive — 1 60JF05 
din 17" vA Black Adhesive 1 743784 12іп 12 % Black Adhesive 2 497J03 36in 36 yr Black — Plain 0 60DA15 
2411712 Ys т Black Plain 0 143198 12in 12" Ww Black X Plain 0 60CZ96 36 in 36 y Black Adhesive — 1 60DA31 
24107 17" Ye Black Adhesive 1 143714 12in 12" y Black Adhesive 1 600А21 36in 36" 1" Black — Plain 0 600А16 
449" Ye B ‘Adhesi 2 143229 12in 12 Ww Black — Plain 0 60JE56 36 in 36 ily Black Adhesive 1 60DA32 
n ы 44 ас sive 12іп 12" %' Black Adhesive 1 60JE83 Epichlorohydrin, Standard Grade 
24i 17 Ж — Black Adhesive 1 — 143715 {оп з 17 — Бак Plin 0 497H67 Sheet 
pein 17 Ж Black Adhesie 2 THU. {п — Vr Black Adhesive 1 48IHüb “12 in 12 — Yu Bak — 0: 787EW2 
52-8 —19— Үе Blade Ашын — 1 УІ i2in 12 Y Black Adhesive 2 4917004 i2in 12 Ye Вак  — 1 787EY3 
odin 47 b Blac Plain 0 743701 12im 12 VA Black Plain 0 600797 121п_127 V Blac = 0 787EW5S 
24117 12" E Black Adhesive — 1 143716 12in 12 үлі Black Adhesive 1 60DA22 12in 10 VA Blac = 1 787EY6 
din 12 E Black Adhesive 7 743731 12іп 12 Ww Black — Plain 0 60JE58 12іп 12 Он Вас = 0 787EW8 
24117 12 p Blac Plain 0 143716 Win 12 VA Black Adhesive 1 60JE85 12in 12 Ae" Blac = 1 787EY9 
din 17" y Black Adhesive 1 743786 12іп 12 yr Black — Plain 0 60CZ98 12іп 12' Ww Blac = 0 787EX1 
din 17 w Blac Plain 0 143202 12in 12 y Black Adhesive 1 60DA23 12in 10 VA Blac = 1 787EZ2 
din 17" A Black Adhesive 1 743717 12іп 12 T Black ^ Plain 0 600299 12i 17 Fe Blac = 0 787EX4 
24117 12" w Black Adhesive 2 143232 12in 12 1" Black Adhesive 1 60DA24 12і 12 Ye" Blac = 1 787EZ5 
odin 12 A Blac Plain б 743717 12in 36 Ve" Black — Plain 0 60JE30 tein 12" E Blac = 0 787EX7 
24117 17 w Black Adhesive 1 143287 12in 36 Ye Black Adhesive 1 60JE36 12in 17 yr Blac = 1 787EZ8 
36 in 38 Y a Blac Plain 0 113735 12in 36 ve" Black — Plain 0 60JE65 12in 12 у" Віас = 0 787EY0 
3611 36" W Blac Plain 0 743736 12in 36 Ув" Black Adhesive 1 60JE92 i2in 12 үйі Blac = 1 787F02 
36in 36" gig Blac Plain 0 143731 12in 36 ж Black — Plain 0 60JE31 24in 12 "в" Blac = 0 787EW3 
36 in 36" Ur Blac Plain 0 743738 12in 36 Ww Black Adhesive 1 60JE37 24in 10 Ve Blac = 1 187ЕҮ4 
36in 36" y Blac Plain 0 743739 12in 36 y Black — Plain 0 60JE66 24in 10 ж Blac = 0 787EW6 
36 in 36 ww Blac Plain 0 743740 12in 36 V Black Adhesive 1 60JE93 24in 12" Ж Blac = 1 787EY7 
stip Hn ж vr Back Anese 1 — SEN Ип 17 Ук Bak с — 1 ТШ 
1 a x + in ^6 ack Adhesive in i лв" асі = 
Бп % Ж Black Adhesive || — T4233 {п 36 УУ Black Plain 0 ШЕТ 2п 12 Ж Вик - 0 T87EX? 
36 in y y Black Adhesive 1 743Y64 12in 36 As" Black Adhesive 1 60ЈЕ94 24in 12 yr Blac — 1 787EZ3 
36 in T y Black Adhesive — 1 T43YTA 12in 36 VA Black — Plain 0 60JE33 24in 10 Ye" Blac = 0 787EX5 
36i T y B Adhesi i 74375 12in 36" Var Black Adhesive 1 60JE39 24in 12 Ув" Blac = 1 787EZ6 
sei" Ае 2—4 14ЗҮ1Ё 12in 36 W% Black Plan 0 60ЈЕ69 24in 12 . 3v Black — 0 787ЕХ8 
36i ^7 sp Black Adhesive d 743Y86 12in 36 И" Black Adhesive — 1 60JE96 24in 12" y Blac = 1 787EZ9 
36 it Jr y Black Adhesive — 1 113Ү87 12in 36 Ww Black — Plain 0 60JE34 24in 10 үйі Blac = 0 787EY1 
ЗП 7 T B Adhesi i TA3Y88 12іп 36" y Black Adhesive — 1 60JE40 24in 12" Vä Blac = 1 787F03 
B ia-NJPUC Standard Grade воме 12in 36 39 Бак Plan 0 60ЈЕ70 36in 36 Vë Вак — 0 787ЕМ/4 
i cans {2in 36' 36 Black Adhesive 1  60JE97 36in 36 ^ Ys Вак — 1 — 787EY5 
T 15" Vie" Blac Plain 0 60CY75 12in 36 Ww Black — Plain 0 60JE35 36in 36 Ж Blac = 0 787EW7 
{п 17 Ye B Adhesi 1 60CY99 12іп 36" VA Black Adhesive — 1 60JE41 36in 36 y Blac = 1 187ЕҮ8 
115—315 УТ Бк Ри Te i2in 36 W" Black Plain 0  60JE71 36in 326 XY Black  — 0 787EX0 
ТЭП 12 iw B Adhesi 1 60С201 24in 12 Ув" _ Black Plain 0 497H68 36in 36 Me" Вас - 1 787EZ1 
ОШ {> Be Ри oe 24in 12 Yi Вак Adhesive 1 497Н86 36in 36 Ж Blak - 0 T87EX3 
той 12У Black Adhesi 1 606702 24in 12" Ve Black Adhesive 2 497J05 36 in 36 y Blaci = 1 187Е74 
‘sip "Be ev 24in 12 Ve Black Plan 0 600А01 36in 36 Y Black  — 1 787Е77 
i9in 12 Ty B Adhesi 1 60CZ03 24in 12 Ўв" Вак Plain 0 60ЈЕ59 36in 36 E Blac! — 0 787EX9 
n 15. а, ас esive 24in 12 Ve" Black Adhesive 1 60JE86 
12in 12 % Black Plain 0 60СҮ79 | CONTINUED | ] 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Foam 
Foam Sheets & Strips 
Number ни Numngr 
Backing Adhesive Нет ; or ; Jm 
" 1 Backing Adhesive Item Backing Adhesive Item 
atm ді, Thickness Color Type Sides Ts L ИЛ Thickness Color Type Sides No. L W Thickness Color Туре Sides No. 
36in 36 VA Blak == 0 T87EY2 l2in 12 Blac Plain 0 60JG66 24in 24 V3 Black Adhesive — 1 13C471 
36in 36" Ys Black — 1 787Е04 24in 12" йе Black Adhesive 1 743065 24in 24 Ve" Black Adhesive 1 12N716 
EVA, Standard Grade 24in 10 Ww Blac Plain 0 743U61 24in 24 үлі Black — Plain 0 12M694 
Sheet 24i 12 1" Black Adhesive 1 60JG86 24im 24 y Black ^ Plain 0 12101701 
12i 17 Vi Black Plain 0 497К02 24in 10 1% Blac Plain 0 60JG69 54 in 36 Ив Black Adhesive — 1 130466 
ioin 19 Wy Black Adhesive — 1 497K14 24in 12 27 Blac Plain 0 60JG70 54in 36 ж Black Adhesive 1 130472 
19in 1? Vir Black Plain 0 497K03 36in 17 Ив Black Adhesive _1 60J632 54in 36 Ww Black — Plain 0 12M695 
ioin 12" М Black Adhesive — 1 497K15 36in 12" Ve Blac Plain 0 60JG23 54in 36 Ww Black Adhesive 1 130478 
oin 12" Fa Black Plain 0 407K04 36in 17 И" Blac Plain 0 60J624 Polyurethane, Standard Grade 
T2in 12 — 3 Black Adhesive 1 40706 бі 12, ‘Black Рап 0 60/826 Sheet ; 
oin 12" Y Black Plain 0 497K05 36 in 17 y Black Adhesive 1 60J689 12in 12" үйі Beige Plain 0 56061 
19in 1? VA Black Adhesive 1 497K17 36in 12 1' Black Adhesive — 1 60JG90 12in 12" y Beige _ Plain 0 5GCL2 
{in 12" Ут Black Plain 0 497K06 36 in 12 1% Blac Plain 0 60JG73 12in 12" 10" Gray — Plain 0 56СР8 
19in 19? y Black Adhesive 1 497K18 36in 12 2" Black Adhesive 1 60J692 12in 12" 2, Beige — Plain 0 5GCN1 
oin 12" T Black Adhesive — 1 497K19 36in 36 Ye Black Adhesive 1 60JG37 12in 12" 3 Gray — Plain 0 SGCP4 
36in 36" V Black Plain 0 497K08 36in 36 V Blac Plain 0 60J628 12in 12 4 Gray — Plain 0 5GCR1 
36in ^36 ўв" Black Adhesive — 1 407K20 36in 36 y Blac Plain 0 60JG30 1Зіп 13" y Black Adhesive — 1 744A31 
36in 36 Vy Black Plain 0 497K09 36 in 36 y Black Adhesive — 1 60JG77 Win 19 ile Black Adhesive 1 144A34 
36in 36" Yi Black Adhesive — 1 197621 36 in 36 1 A Blac Plain 0 60JG61 13in 19 2 Black — Plain 0 7T44AM1 
36in 36 yy Black Adhesive — 1 497K22 36in 36 Blac Plain 0 60JG62 Win 19 4 Black Adhesive 1 144A36 
3611 36" vr Black Plain 0 407К11 36in 36 $ Black Adhesive — 1 60JG80 19in 19 Ww Black Adhesive 1 ТАДА25 
36in 36 VA Black Adhesive 1 497K23 Neoprene, Standard Grade 19іп 19 " Black — Plain 0 744005 
36in 36" Yer Black Plain 0 A97K12 Sheet - 19in 19 4 Black — Plain 0 744A06 
36in 36" PA Black Adhesive — 1 497K24 12in 12 Vis" Blac Plain 0 497F58 24in 24 Y Beige — Plain 0 5GCUT 
36in 36" T B ack Plain 0 497K13 12іп 12 Ye" Black Adhesive 1 497F76 24in 24 y Beige — Plain 0 5GCY3 
36in 36 T Black Adhesive — 1 497K25 12in 12" Ww Black Adhesive — 1 497F77 36in 36 y Beige — Plain 0 56009 
E SETE 12in 12" Ўв" Black Adhesive 1 497F78 36in 36 1" Beige — Plain 0 5GDEO 
Sheet " 12in 10 үлі Black Adhesive 1 497F79 39in 39" VA Black Adhesive 1 144A20 
12in 7 Ye Blue = 0 ТВТЕЛ1 i2in 12 E Blac = 1 T87FW9 39in 39 T Black — Plain 0 743297 
{Din 1? Vie Blue = 1 T87EV3 12in 10 V Blac Plain 0 497F63 Silicone, Deformation-Resistant Grade 
{Din 1? 3%" Blue = 0 787Е04 12іп 12 y Blac — 0 787FV4 Sheet - 
ioin 1? E Blue = 1 787EV6 12in 36 Ўв" Blac Plain 0 60JF59 12in 12 "лв" Brown Adhesive 1 143Y11 
19in 1? Vi Blue — 0 787EU7 12іп 36 V Black Adhesive 1 60JF97 12іп 12 y Brown Adhesive 1 743Ү12 
ioin 12" Ve Blue = 1 787EV9 12in 36 Ye" Blac Plain 0 60JF61 12in 12 Ye" Brown Adhesive 1 143Y13 
24in 1? V^ Blue — 0 787ЕТ9 i2in 36 Ww Blac Plain 0 60JF62 12in 12" үлі Brown Adhesive 1 743Ү14 
2411 1? Vag" Blue = 1 787EV1 12in 36 yr Black Adhesive 1 60JF99 12in 12 ж Brown Adhesive 1 143Y15 
24in 1? Vie Blue — 0 187EU2 12in 36 V Blac Plain 0 60JF90 12in 12" у" Brown Adhesive — 1 743Y16 
2411 12" Vie Blue = 1 T87EV4 12in 36 y Black Adhesive — 1 60JG01 36in 36 VA Brown Adhesive — 1 143Y22 
2410 1? E Blue = 0 787EU5 24in 12 Vie Black Adhesive 1 497F82 Strip : 
2411 1? Fag" Blue = 1 T87EV7 24in 12 Ж Black Adhesive 2 743T91 36in Ж И" Brown Adhesive 1 143X83 
24in 1? W Blue -- 0 787EU8 24in 12" ve" Black Adhesive — 1 497F84 36in 1 үлі Brown Adhesive 1 743X89 
2411 1? VA Blue = 1 187ЕМ0 24in 10 A Black Adhesive 1 497F85 36in 1" ж Brown Adhesive 1 143X90 
36in 36 15” Blue — 1 787EV2 24in 12 3e Blac Plain 0 497F68 36in 2 Ив" Brown Adhesive — 1 743X92 
"6in 36" Vig" Blue = 0 T8TEUS 24in 10 V Black Adhesive 1 497F86 36in 2 VA Brown Adhesive 1 143X97 
36in 36 Vie Blue — 1 787EV5 24in 12" w Blac! Plain 0 497F69 36in 4 He Brown Adhesive — 1 743Y01 
бп ее caer ig ШЫҒ п б\г Bok Adhesive 1 EB S | $ o m.m 
in he" ac esive ilicone, Fabric-Reinforced Grade 
Наша Sponyer Stanitard Gade 36in 36" И Вак Adhesive 1 60JF54_ Sheet 
ioin 12" Vie Black — 0 187Ғ05 36in 36 E Blac = 1 787ҒМ/5 12in 12 Ув" Blue = 0 T87FY1 
19i 17" He Вак — 1 787Е05 36in 36 VA Black — Plain 0 497607 12іп 12 Ув" Blue = 1 787FZ0 
ioin 19? Vie Black = 0 787FF9 36in 36 3e Blac Plain 0 497608 12in 12 Жж Blue == 0 T87FYA 
{Din 9 V Black = 1 T87FJ3 36in 36 y Blac = 0 787FV6 12іп 12" ve Blue = 1 T8TFZ3 
ioin 1? V Black — 0 187Ғ08 36in 36 ye Blac = 1 T8TFX7 24in 12 Ув" Blue = 0 T87FY2 
19in 19 Wy Back = 1 787Е32 Strip - 36in 36 Val Blue 0 787FY6 
19in 1? W Black = 0 187ҒА4 3 in 2" 2" Black Adhesive 1 497F57 Silicone, Flame-Resistant, Food Grade 
19in 1? Wy Black — 1 187Ғ08 36in Ж y Black Adhesive — 1 497F42 Sheet _ : 
ioin 1? ye Black — 0 787FA7 36in 1" y Black Adhesive 1 497F45 12in 12 Ув" White — Plain 0 20Ү093 
19in 1? He Black = 1 787FE1 36i T Т! Black Adhesive 1 743Т63 12іп 12 He" White Adhesive — 207094 
ioin 12" EZ Black = 0 78ТЕб5 36in 16 T Black Adhesive 1 743770 12in 12 y White — Plain 0 20Y106 
19in 1? ue Black — 1 T87FJ8 Збіп 17 y Black Adhesive — 1 743173 12in 12 38 White Adhesive -- 20Y107 
ioin 1? Ve Black — 1 787Е38 36in 1%" y Black Adhesive 1 743Т77 12in 12 LZ White — Plain 0 20Y099 
19in 19 HF Black = 0 T8TF17 36in 197 yr Black Adhesive 1 743Т81 12іп 12 ЕЛІ White Adhesive — 20Y101 
ioin 1? E Black = 1 187Ғ41 36in 1% iH Black Adhesive 1 743782 24in 24 Ив White — Plain 0 20Ү067 
ioin 12" He Black = 0 787ЕС3 36in 2" EA В ac Adhesive — 1 497F55 24in 24 Ve White — Plain 0 20Y095 
qin 1» VA Black - 0 787FC6 36in 2 T Black Adhesive — 1 497F56 24in 24 y White Adhesive -- 20Y080 
19in 12 Ve Black -- 1 787FFÜ Polyethylene, Standard Grade 24in 24 yr White Adhesive -- 20Y103 
oin 12" VA Black = 0 787FH4 Sheet _ 36in 36 s" — White Adhesive 1 20Y070 
19in 1? VA Black == 1 187ЕК8 12in 12 E Gray — Plain 0 5GCK1 36in 36 ув" White — Plain 0 20Y087 
qin 1» yy Black — — 0 787ЕНТ 12іп 12 T Gray — Plain 0 ТАДАТ2 36in 36 Ww White Adhesive -- 20Y082 
19in 17 Ул Blak — 1 T87FLÍ 12in 12'  f!Ve' Gray Adhesive 1 5GCK3 36 in 36 ЕДІ White Adhesive - 20Y105 
19in 12" T Black -- 0 T87F26 12in 12' z Gray — Plain 0 744473 Silicone, Flame-Resistant Grade 
19in 19 T Black = 1 T87F50 24in 12" Ww Yellow — Plain 0 30WM44 Sheet Е 
2411 17" Vig" Black — 0 18706 24in 10 үйі Blue — Plain 0 30WN03 12in 12 y Blue Adhesive 2 743W42 
24in 1? W Black — 0 787F09 24in 12" 1 Red Plain 0 30WN64 12in 12 V Blue Plain 0 743V89 
^in 12" VA Black -- 1 787Е09 24in 12 T Yellow Adhesive 1 30WN79 12in 12 И" Blue Adhesive 1 143W32 
odin 1? ye Black —— 1 787FKO 24in 24 x Yellow — Plain 0 30WM47 i2in 12 x Blue Adhesive 2 743W44 
Sfin 12? ГА Black —— 0 787Е69 24in 24 38 Yellow — Plain 0 30М/М77 12іп 12 38 Blue — Plain 0 743V90 
odin 1? М Black -- 1 787FK3 24in 24 w Black Adhesive 1 20JL63 12in 12 V Blue Plain 0 743V91 
24117717 yp Black - 0 787F18 24in 24 * Red Adhesive 1 30WN52 12іп 12 VA Blue Adhesive 1 743W34 
o4 in 12 Ул Bak = 1 187Ғ12 24in 24 Gray — Plain 0 5GCV4 12in 12" Ww Blue Adhesive 2 143W46 
Sfin 12 T Black = 0 187Е27 24in 24 пй Gray Adhesive — 1 5GCV8 24in 12" V Blue Adhesive — 1 743W36 
36in 36 Vie Black -- 0 187Ғ07 24in 24 Gra Plain 0 744A69 24in 12 У" Blue Adhesive 1 743W38 
36in 36" V Black — 0 T87F10 36in 24 A . Pin Plain 0 5GDA6 Silicone, Food Grade 
36in 36 VA Black = 1 787FJ8 Polyurethane, Anti-Static Grade Sheet i е . 
36in 36 We Black = 0 787FG7 Sheet р - 12in 12 W Gray — Plain 0 743W88 
36in 36" Va Black = 1 187ЕК4 36in 36 E Pink ^ Plain 0 5GDC4 12in 12" Ww Gray Adhesive 1 743W98 
36in 36" %7 Black — 0 787F19 36 in 36 y Pink ^ Plain 0 5GDD2 12іп 12 Ww Gray — Plain 0 743W89 
36in 36" a Black = 1 T87FK7 36in 36 1W Pink Plain 0 5GDD0 12in 12" Ww Gray Adhesive — 1 743W99 
36in 36 V Black = 0 78 7F22 Polyurethane, Deformation-Resistant Grade 24in 12" VA Gray Adhesive 1 743X05 
36in 36" Ул Black — 1 T87FL3 Sheet г 24in 12" 38 Gray X Plain 0 743W95 
36in 36" T Black —— 0 787Е04 12in 12' yw Black Adhesive 1 144M8 Viton, Standard Grade 
36in 36 T Black = 1 T87FL6 12i 12 Ye" Black Adhesive 2 T44A58 Sheet . 
Neoprene, Flame-Resistant Grade 54in 24 И" Black Adhesive 1 744454 12in 12 үлі Black — Plain 0 497527 
Sheet — Grade E a amas Ва п 049193 
т Tar ; olyurethane, Flame-Resistant Grade in " б" ас! аїп 
fein 15 Вак Мап 0 743050 — Sheet i 24in 12 W Black Plain 0 497128 
1210 12 — %" Black Adhesive 1 743U58 — 12112 Уя Баж Рап 0 12М706 Strip ; 
qin 1» VA Black Plain 0 743054 12in 12 үйі Black Adhesive 1 12M709 6in 6 y Black — Plain 0 491423 
ioin 12" Ут Black Adhesive — 1 60JG81 24in 24 Ve Black — Plain 0 13C462 біп 6 Ww Black — Plain 0 497526 
{in 17" Tw Black Plain 0 60JG65 24in 024 Ke Black Adhesive 1 130465 біп 6 ж Black — Plain 0 497J29 
біп 6" у" Black — Plain 0 497532 
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Rubber Details on page A1. ma 
General Purpose Grade Rubber Comparison Chart 
Additional grades of rubber material are GRADE BACKING TYPE 
available on Grainger.com. Refers to the unique mechanical and physi- Plain indicates the rubber does not have an adhesive. 
TENSILE STRENGTH cal properties of a specific rubber material. Acrylic Adhesive provides reasonable temperature resistance with 
Determined by calculating the maximum High Strength rubber is stronger and more adhesion to a wide range of substrates. This adhesive ages well, has 
pulling force a rubber material can with- durable than standard rubber for demanding а lower tack so it sticks less when dry, and provides UV resistance. 
stand without breaking. The higher the environments and applications. DUROMETER 
numerical value, the stronger the material. Fabric Reinforced can withstand high Measures the elasticity of a material: a lower durometer rating 
ELONGATION Stress and frequent flexing. indicates a flexible and soft rubber, while a higher durometer rating 
Measured by applying tensile force (stretch- Food Grade is FDA-compliant for food, indicates a harder rubber. Softer rubbers are measured on the A 
ing the material until it breaks), then beverage, and pharmaceutical applications. scale, whereas harder rubbers are measured on the D scale. 
, 
ini i | Chemical | Abrasion Weather | Tensile Compression Min. Temp. 
determining the change in length from the Material Resist. Oil Resist. Resist. Resist. Strength — Elongation Set to Max. Temp. 
original length. This value is expressed as a 7 Em E E = lent E psi m ES а to E 
iai una- air xcellent 00 air ,000 psi E 0 
percentage of the original length. But ов Poo Таг ; боо , ! 1200 E 200 % 9% ч 40 9 250 
00! oor 00 xcellen А psi E 0 
COMPRESSION SET Fluorosilicone Excellent Good Poor Excellent 800 psi 250 % 8.97 % -100 to 400 
Measures the ability of the rubber to return н ТИ Good Goad Н Fair : Goad 1500 psi 330 E 22 2 E 0221 
А "eH H atural Rubber alr oor xcellen alr H psi = 0 
to its original thickness after prolonged Neoprene Fair Good Good Excellent 1000 psi 350 % 33 % 30 0 250 
compressive stresses at a given tempera- polyurethane air air 00! air ,000 psi fo fo -45 to 
В "m Recycled Rubher Poor Poor Good Poor 250 psi 100 % 99 % 0 10210 
ture and deflection. As a rubber material is 6388 Таг Poor | Excellent Fair 400 psi — 20096 38% -45 10200 
mor ver time it | it: ility ti ilicone ood Fair Poor Excellent 850 psi 300 % 35 % -80 to 400 
Bs p ness wa i E mo 5 ability o Vinyl Good Good Fair Good | 1,000 psi 3509; — -NotHated — -40 to 180 
return to Its origina: thickness. Viton Excellent Excellent Good Excellent | 1,000psi 150% 25 % -10 to 400 
Rubber Strips 
Can be formed into custom gaskets and ideal for use in sealing and cushioning. 
Strips have a width of 6" or less. 
> CHOOSE: > CHOOSE: 
Overall Overall Backing CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item Overall Overall Backing CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Length Width Type Durometer ^ Overall Thickness Texture Color — No. Length — Width Type Durometer — Overall Thickness Texture Color No. 
General Purpose Buna-N General Purpose Neoprene 


0.03125", 0.0625", 


0.03125", 0.0625", 


Acrylic, i г Acrylic, 
зй — 2in Plin 40504. 009375.0125,, — Smooth Black 05005 36in 2т Plin 0. 40А, Smooth Black 05158 
Backing i "05.075, 1 | Backing к 
Plain 0.03125", 0.0625", S Acrylic 
10 ft 2in Backing, 40A, 60A 0.09375", 0.125', mooth Black D5015 i i in? . 90A, ДОА, 
Acrylic 0.1875" 0.25" 36 in 4in Pan 50A. 60А Smooth Black 05159 
High-Strength Buna-N 9 0.5", 0.75" 1 
Plain 50A. 70A 0.03125", 0.0625", Plain 0.03125", 0.0625" 
10 ft 6in Backing, 80A — 0.09375", 0.125", Smooth Black D5127 120 in lin Backing, 50А, 70A 0.09375", 0.125", Smooth Black D5166 
Acrylic 0.1875", 0.25" Acrylic 0.1875", 0.25 
General Purpose Butyl А i Plain 0.03125", 0.0625", 
Plain 120in 2іп Backing, 50А, 70А 0.09375", 0.125", Smooth Black |5202 
3 ft 2in Backing, 60A 0.0625", 0.125", 0.25" Smooth Black К5300 а Acrylic 0.1875", 0.25" 
Acrylic High-Strength SBR zm кент 
Plain ; ain 25" 0.375", 
3ft — 4in Backing, 60A 0.0625,0.125'0.25" Smooth Black К5301 0. Bn Backing 208 05, 0.75 1 Smooth: Black SUNT 
Acrylic А ЕШ 25" 0.375", 
Piin 25ft біп Backing 60A 0.5", 0.75", 1" Smooth Black 5092 
3 ft 6in Backing, 60A 0.0625", 0.125", 0.25" Smooth Black К5302 i Plain 0.25", 0.375", 
Acrylig 50 ft 6in cking 60A 05", 0.75", 1" Smooth Black К5093 
General Purpose EPDM Strips Food-Grade (FDA) Silicone i В 
Plain 0.03125", 0.0625", | Plain 0.03125 , 0.0625 a 
10 ft lin Backing, 60A 0.09375", 0.125", Smooth Black К5209 10 ft Tin Backing, 40А, 60A 0.09375", 0.125", Smooth Red D7255 
Acrylic 0.1875", 0.25" High-Temp 0.1875", 0.25 
Plain 0.03125", 0.0625", | Plain 0.03125", 0.0625", 
10 ft 2in Backing, 60A 0.09375", 0.125", Smooth Black К5211 10 ft 2in Backing, 40А, 60A 0.09375", 0.125", Smooth Red D7257 
Acrylic 0.1875", 0.25" High-Temp 0.1875", 0.25 
Plain 0.03125", 0.0625", General Purpose Silicone Е | 
10 ft біп Backing, 60A 0.09375", 0.125", Smooth Black К5214 Plain 0.03125", 0.0625", 
Acrylic 0.1875", 0.25" 3ft 2іп Backing, 30A 0.09375", 0.125", Smooth Red K6874 
General Purpose Fluorosilicone High-Temi 0.1875", 0.25", 
3t эп „Рай 60А 0.03125. 0.0625" oth — Blue — K5290 Lau 0.375", 0.5" 
Backing 0.125", 0.1875", 0.25" Food-Grade (FDA) Viton {01583-03125 
i Plain 0.03125", 0.0625", 4 А ain Д RO г " 
3ft 2in Backing 60A 0.125", 0.1875", 0.25" Smooth Blue К5292 36 in Yo in Backing 75А 0.0625", 0.125", 0.25" Smooth White К5014 
А Plain 0.03125", 0.0625", i i Plain 0.01563", 0.03125", " 
3ft 6in Backing 60A 0.125". 0.1875", 0.25" Smooth Blue 5294 36 in lin Backing 75А 0.0625", 0.125", 0.25" Smooth White К5015 
General Purpose Hypalon ; i Plain 0.01563", 0.03125", " 
att от Plain Backing, суд 0.0625" 0.09375" Smooth Bax кизз ne Backing — 9^ —— 0,0625, 0.125, 0.25" Smooth White К5016 
Acrylic 0.125", 0.1875", 0.25" General Purpose Viton 
in Plain Backing, 0.0625", 0.09375", igh-Temp, " " 
3ft 4i heie 60А — pio 01875025 Smooth Black K5140 ^ ip бі spain 75A 0.03125, 00875. ^ Smooth Бак  K5030 
in Plain Backing, 0.0625", 0.09375" jacking d pe 
3 6in А 60А “заты qom Smooth Black К5141 т т 
Acrylic 0.125", 0.1875", 0.25 tin High: 0.03125", 0.0625", 
General Purpose Natural певане 36 іп Жіп  High-Temp 75А 115° 02 Smooth Black К5031 
0.1875", 0.25", 0.375", 36 in їп Ніоһ-Тетр 75A i 0.125", 0.25" | Smooth Black К5032 
3 2in Plain Backing 40A,60A 0.5", 0.75", 1", 0.008", — Smooth an 5279 i i ioh- 0.03125", 0.0625", 
g 0.01", 0.012" 0.014". 36 in lin Ніоһ-Тетр 75A 0.125%, 0.25" | Smooth Black К5033 
0.02", 0.025", 0.03" Plain t та ү 
0.0625 25; А " н f ‚0. à 
0.1875", 0.25", 0.375", 36 in 2in High deni 75A 0.1875" 0.25", Smooth Black К5034 
3 біп Plain Backing 40А, 60A 0.5", 0.75", 1", 0.008", — Smooth an 5281 0.375", 0.5" 
0.01", 0.012", 0.014", 
0.02", 0.025", 0.03" 
10 ft {in Plain Backing 40A 0.0625", 0.125", 0.25" Smooth an К5285 
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RAW MATERIALS 


Rubber 


Rubber Sheets 
and Rolls 


Ideal for use in sealing, cushioning, and 
can be formed into custom gaskets. 


CHOOSE: CHOOSE: 


L W Backing Type Durometer 
General Purpose Buna-N 


i ;, Acrylic, Plain 40A, 50A, 
i12in 12in "Backing 60А, 70A 
А in Acrylic, Plain 40А, 50А, 
24in 12in "Backing 60А, 70A 
А in Acrylic, Plain 40А, 50А, 
36in 12in Backing 60А, 70A 
А А : inn 40A, 50A, 
36in 24in Plain Backing 60А, 70A 
А ;, Plain Backing, 40A, 50A, 
36in 36in “Acrylic ^ 60A, 70A 
А А " inn 40A, 50A, 
48in 36in Plain Backing 60А, 70A 
High-Strength Buna-N 
А А 40A, 50А, 
12in 12 іп Plain Backing, вод, 70A, 
У 80A, 90A 
А 40A, 50A, 
зіп 121п Plain Backing, 60A, 70A, 
y 80A, 90A 
А 40A, 50A, 
60in 36 in Plain Backing, 60A, 70A, 
YE 80A, 90A | 
General Purpose Butyl 
А ;, Plain Backing, 
12in 12in Acrylic 60A 
i ;, Plain Backing, 
36in 12in Acrylic 60A 
120in 36in Plain Backing 60A 
General Purpose EPDM 
in Plain Backing, 
ift 12in Acrylic 60A 
in Plain Backing, 
3ft 12іп Acrylic 60A 
in Plain Backing, 
10ft 36іп Acrylic 60A 
15# 36in Plain Backing 60A 
in Plain Backing, 
20ft 36іп Acrylic 60A 
25# 36in Plain Backing 60A 
in Plain Backing, 
408 36in Acrylic 60A 
in Plain Backing, 
50ft 36іп Acrylic 60A 
High-Strength EPDM 
108 36іп Plain Backing 60A 
‘General Purpose Fluorosilicone 
1ft 12in PlainBackng 60А 
28 12in Plain Backing 60A 
3ft 36іп Plain Backing 60A 
General Purpose Hypalon 
Plain 
1ft 12in Backing, 60A 
Acrylic 
5ft 36in Plain Backing 60А 
108 36in Plain Backing — 60A 
15ft 36in Plain Backing 60А 
Plain 
24in 12in Backing, 60A 
Acrylic 
Plain 
36in 12in Backing, 60A 
Acrylic 


> CHOOSE: 
Overall Thickness 


0.03125", 0.0625", 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" 

0.03125", 0.0625", 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" 

0.03125", 0.0625". 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" 

0.03125", 0.0625". 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" 

0.03125", 0.0625". 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" 

0.03125", 0.0625", 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" 


0.03125", 0.0625", 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" 

0.03125", 0.0625", 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" 

0.03125", 0.0625", 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0:375 0.5 0.75, 1 


0.0625", 0.125", 0.25" 


0.0625", 0.125", 0.25" 
0.0625", 0.125", 0.25" 


0.03125", 0.0625", 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5" 
0.03125", 0.0625", 
0.09375", 0.125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5" 
0.09375", 0.03125", 
0.1875", 0.375", 0.5", 
0.0625", 0.125", 0.25" 
0.25", 0.125", 0.09375", 
0.03125", 0.0625", 
0.1875", 0.375", 0.5" 
0.5", 0.03125", 0.0625", 
0.09375", 0.125", 
0.1875", 0.25", 0.375" 
0.125", 0.09375", 0.0625", 
0.03125", 0.1875", 
0.25", 0.375", 0.5" 
0.25", 0.1875", 0.03125", 
0.0625", 0.09375", 
0.125", 0.375", 0.5" 
0.0625", 0.09375", 
0.125", 0.1875", 0.25", 
0.375", 0.03125" 


0.03125", 0.0625", 
0.125", 0.25" 


0.03125", 0.0625", 
0.125", 0.1875", 0.25" 
0.03125", 0.0625", 
0.125", 0.1875", 0.25" 
0.03125", 0.0625", 
0.125", 0.1875", 0.25" 


0.0625", 0.09375", 
0.125", 0.1875", 0.25" 


0.0625", 0.25", 0.125" 


0.0625", 0.125", 
0.09375", 0.25" 
0.25", 0.1875", 0.125" 


0.0625", 0.09375", 
0.125", 0.1875", 0.25" 


0.0625", 0.09375", 
0.125", 0.1875", 0.25" 


> CHOOSE: 
Texture 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 
Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 
Smooth 


Smooth 


Smooth 


Smooth 
Smooth 
Smooth 


Smooth 


Smooth 


Color 


Black 


Black 


Black 


Black 


Black 


Black 


Black 


Black 


Black 


Black 


Blue 
Blue 


Blue 


Black 


Black 
Black 
Black 


Black 


Black 


For more information on Rubber, see page 2202. 
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> CHOOSE: > CHOOSE: D> CHOOSE: > CHOOSE: Item 
L W Backing Type Durometer Overall Thickness Texture — Color Мо. 
General Purpose Natural 
0.0625", 0.125", 0.1875, 
2ft 12in Plain Backing 40А, 60A 029037905075. smooth Тап K5268 
0.014", 0.02", 0.025", 0.03" 
3ft 12in Plain Backing 40А 020625,0.125,0.1875.. Smooth Тап — K5269 
3ft 36in Plain Backing 60A 0000800170012, Smooth Тап — KS270 
m 0.0625", 0.125", 0.25", 0.5", 
10! 36in Backing, 40A 60A — C879 .0375 0009. тоот Тап К8271 
Acrylic 0.02", 0.025", 0.03" 
0.0625", 0.125", 0.1875", 
E 0.25", 0375", 0.5", 0.75" 
12in 12in Plain Backing 40A, 60A 1". 0.008", 0.01", 0.012", Smooth an К5267 
І І 0.014", 0.02", 0.025", 0.03" _ 
25 36 іп Plain Backing 40А 0.125", 0.0625" Ѕтооїћ ап К7330 
Plain 0.25", 0.5", 0.375", 0.008", 
30 ft 36in Backing,  40A,60A 0.01" 02012, 0.014", | Smooth Тап  K5273 
Acrylic 0.02", 0.025", 0.03" 
Plain 0.25", 0.1875", 0.008", 
40 ft 36in Backing,  40A,60A 0.01", 0.012",'0.014", ^ Smooth Тап К8274 
Acrylic 0.02", 0.025", 0.03" 
Plain " " " a 
500 36in Backing, 40A, 60A 0.125, 0.008 0.015, 001Z Smooth Тап KB275 
Acrylic ` EAS *”; 
Plain " " " 
бол 36in Backing, вод 0000870070012, Smooth Тап — KS276 
Acrylic _ ——— = 
Fabric-Reinforced Neoprene 
2ft 12in Plain Backing 60А 00673 naan Smooth Black 5054 
2ft 12in Plain Backing 60A, 70A 0.06257. 0.125, Smooth Black 05055 
3ít 12in Plain Backing 60А 0.06257. 0.125, Smooth Black 05056 
5ft 43&ftPlaiBackig 70A 00625" 0.125", 0.1875" Smooth Black D5062 
5ft 4ft Plain Backing 60А EE Smooth Black D5061 
5ft 36in Plain Backing 60А 0.06257. 0125, Smooth Black 05059 
_Food-Grade (FDA) Neoprene 
0.0625", 0.09375", 
2ft 12in Plain Backing 60А 0.125", 0.1875", 0.25", Smooth White 05083 
0.375", 0.5", 0.75", 1" 
0.0625", 0.09375", 
3ft 12in Plain Backing 60А 0.125", 0.1875", 0.25", Smooth White 05084 
0.375", 0.5", 0.75", 1" 
3ft 24in Plain Backing 60А 000829.0:09375,, тоот White 05085 
Plain " " қ 
3ft 36in Backing, 60А 009375,0,1875, 0275. Smooth White 05086 
Acrylic abd I ке 
Plain 0.0625", 0.09375", 
12in 12in Backing, 60A 0.125", 0.1875",0.25", Smooth White 05082 
А - Acrylic 0.375", 0.5', 0.75" 
High-Strength Neoprene 
Plin ^ (ga од 0.0625", 0.09375", 0.125", 
2ft 12in Backing, 407,504. 0.1875", 0.25" 0.375", ' Smooth Black 05212 
Acrylic 0.5", 0.75", 1", 0.03125" 
Plain 0.0625", 0.09375", 
2ft 12in Backing, 30A 0.125", 0.1875",0.25", Smooth Black 05214 
Acrylic 0.375, 0.5" 1" 
Plain 40A,50A, 0.0625", 0.09375", 0.125", 
3ft 12in Backing, 60А, 70А, 0.1875", 0.25", 0.375", Smooth Black 
Acrylic — 80A,90A — 0.5", 1", 0.75", 0.03125" 
Plain 0.0625", 0.09375", 
3ft 12in Backing, 30A 0.125", 0.1875",0.25", Smooth Black 
Acrylic 0.375", 0.5", 0.75" 
Plain aga soa 1, 0.0625", 0.5", 0.03125", 
3ft 18in Backing, Cox Sua’ 0.25", 0.125", 0.09375, Smooth ^ Black 
Acrylic 0.1875", 0.375", 0.75" 
Plain 40A,50A, 0.09375", 0.1875", 0.375", 
3ft 36in Backing, 60А, 70А, 0.5', 0.75", 1", 0.03125", Smooth Black 05219 
Acrylic — 80А, 90А. 0.0625", 0.125", 0.25" 
3 36 іп Plain Backing — 30A 015075 _ Smooth ^ Black 05222 
Plain  40A, 50A, 0.03125", 0.0625", 0.09375", 
5ft 36in Backing, 60A,70A, 0.125", 0.1875: 0.25, ^ Smooth Black 05224 
Acrylic — 80A,90A — 0.375, 0.5", 0.75", 1" 
Plain 40A, 50A, 0.0625", 0.09375", 0.125", 
12in 12in Backing, 60А, 70А, 0.1875", 0.25" 0.375, Smooth Black 05206 
Acrylic — 80A,90A — 0.5", 0.75", 1", 0.03125" 
Plain 0.0625", 0.09375", 
12іп 12in Backing, 30A 0.125", 0.1875",0.25", Smooth Black 05208 
Acrylic 0.375', 0.5", 0.75", 1" 
Plain aoa soa 1, 0.0625", 0.5", 0.03125", 
18 in 18in Backing, QA 90? 0,25, 0.125. 0.09375", Smooth Black 05211 
-Acrylic , 0.1875", 0.375", 0.75" 
Ultra-Strength Neoprene 
Plain " " " 
| in 50A 60А, 0.0625", 0.125", 0.25", 
28 12in Backing, 70A 0.375". 0.5", 1.25, 1.5", 2" Smooth Black 07154 
ylic 
| CONTINUED | ] 
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RAW MATERIALS Scan. Order. Done. ap 


Rubber Details on page A1. 
For more information on Rubber, see page 2202. 
SEULS > CHOOSE: CHOOSE: > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Rubber Sheets and Rolls L М Backing Type Durometer Overall Thickness Texture Color Мо. 
General Purpose SBR 
General Purpose Neoprene | | | | 0.0625', 0.09375", 
Acrylic, Plain 30A, 40A, 0.0625", 0.09375", 0.125", 5 " 12in 12in Plain Backing 75А 0.125", 0.1875", 0.25", Smooth Black К5048 
18 12in "Coe. АП 50A 60А, — 0.1875, 0.25", 0.375", mootn, Black 05096 0.375", 0.5", 0.75", 1 
9 70A 0.5", 0.75", 1", 0.03125" — 'eXturec | 0.0625", 0.09375", 
Acrylic, Plain 30A, 40A, 0.0625", 0.09375", 0.125", 5 h 24in 12in Plain Backing 75А 0.125", 0.1875", 0 А Smooth Black К5050 
2% 12in "pp. a 50А, 60А, 0.1875", 0.25", 0.375", 00 Black 05099 0.375", 0.5", 0.75", 1 
9 70A 0.5", 0.75", 1",0.03125" — 'eXturec : 0.0625", 0.09375, 
Aci Plain 30A 40А, 0.0625 0.09375, 0125 © 36in 12in Plain Backing 75A 0.125", 0.1875", 0.25", Smooth Black К5052 
З 12in "pp. 50А, 60А, 0.1875", 0.25", 0.375", mooth, Black 05101 0.375", 0.5", 0.75", 1" 
acKing 70A 0.5", 1", 0.75", 0.03125" — lextured Food-Grade (FDA) Silicone 
Plain Backing, 40A, 50A, | 0:0625", 0.5” 0.03125", | | Р!аїп 10А, 20А, 0.03125", 0.0625", 
зі 18їп “дор 9, BOA. 70A 0-25", 0.125", 0.1875", Smooth Black 05102 12іп 12in Backing, P 30^ Re eek 0S Smooth ^ Red 05309 
' 0.09375", 0.75", 0.375" igh-Temp i .09375", 0.375", 0.5" 
40A, 50A, 0.03125", 0.0625", Smash І i Plain aon 50A 0.03125", 0.0625", 
3ft 24іп Plain Backing 60A, 70А, 0.09375", 0.125", 0.1875, Тел Black 05103 36in 12in Backing, 60A. 70A. o eee ne Smooth Red 7227 
30A ' 0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" igh-Temp а .25', 0.375", 0,5" 
Plain Backing, 40A, 50A, 0.03125", 0.0625", Smath | 0.03125", 0.0625", 0.125", 
3ft 36in доре GOA, 70А, 0.09375", 0.125", 0.1875", oou Black 05137 f | Plain 10А, 20А, 0.1875", 0.25", 0.09375", 
У 30A 0.25", 0.375", 0.5", 0.75", 1" m 36in 36in Backing, 40A, 50A, 875,055 Оул, Smooth Red 07232 
igh-lemp $ -mm, 1.5-mm, 2-mm, 
4ft 36in Plain Backing Qu 50А, Smooth Black D5138 l 2.5-mm, 3-mm, 5-mm 
) ) | | Plain ^ 49A БОА 0.03125", 0.0625", 
mun Backing, 40А, 50А, 0.03105" 0.0625", Sum 60in 36in Backing, бод yog 0.09375", 0.125", 0.1875", Smooth Red 7234 
5ft збіта 2850010, GOA, 70А, 0.09375", 0.125", 0.1875", Торе Black 05139 High-Temp 4 0.25", 0.375", 0.5" 
y 30A | 0.375", 0.5", 0.75", 1", 0.25" ed елена - — 40A, 50A 0.03125", 0.0625", 
40A, 50A, | 0.0625", 0.57, 0.03125", 120in 12in Plain Backing DA ^ 0.09375", 0.125", 0.1875", Smooth Red 05309 
18in 12in Plain Backing едд voy 0-25", 0.125", 0.1875", Smooth Black 05097 0.25", 0.375", 0.5" 
0.09375", 0.75", 0.375" 1ә0їп 36in High-Temp, 404,505, 2 000725 00825 6 Red — D5313 
S Т, 0.0625", 0.5", 0.03125", in 3611 Plain Backing 60А, 70А 0.09375,0:125,0.1875, Smooth Не 
DEL GIN DD КЕНЕС s nois ЖЕ Ss WSS SLE а 
: 0.09375", 0.75", 0.375" 720 in 36 in Plain Backing 404, 50А, 0.03125. 0.0625", 0.09376", 
General Purpose Polyurethane Generat P sili 9 60A, 70A 0.125", 0.1875", 0.25 Smooth: Red 07246 
ral Purpose Silicone 
. Qo Plain Backing, 70A 200, 0.08257, 0.128", 0.1875', — 0.03125", 0.0625, 
12im 12in "eic " 80A 90A, 025,0,375,05. Smooth Black K5096 12in 12in Backing, 30A 0.09375", 0.125", 0.1875", Smooth Red Ј4592 
95A 0.75", 1.25", 1.5", 1 High-Temp 0.25", 0.375", 0.5" 
40A, 60A , Я Plain 0.03125", 0.0625", 
| NON | ‚ЭБ, 0.0625", 0.125", 0.1875", 36in 12i i " ] , 
24in 12in ir om Oe QN. 029. 0275. 05 Smooth ^ Black К5099 in in High Ten 30A i corr ры an Smooth Red Ј4595 
SEA .75", 1.25", 1.5", 0.03125", 0.0625", 
me X— Eo 0.0625 0425 0.1875, 36 іп 24 in Plain Backing 30A a Ce ae Smooth Red J4596 
in in Acrylic 80A. 90A. d 25 AD, 0.54, Smooth Black К5102 Plain 0.03125", 0.0625", 
95A [9 129, 1.5, 120in 36in Backing, 30A 0.09375, 0.125, 01875, Smooth Red 4594 
А ;— Plain Backing, 0.0625", 0.125", igh-Temp 25, 0.375", 0.5" 
sein. 1211 Acrylic 60А 0.1875", 0.25" Smooth Amber К5103 General Purpose Vinyl 
А Tm | 0.0625", 0.125", Plain п в 
36in 2410 Plain Backing 60А 0.1875", 0.25" Smooth Amber К5104 3ft 12in Backing, 70A 0.06257 0125, Smooth Black К5038 
i ;, Plain Backing, 0.0625", 0.125", Acrylic а ye 
36in 36in Acrylic 60A 0.1875", 0.25", 0.5" Smooth Amber K5105 Е Plain 0.0625", 0.125", 
10ft 36in н 70A Smooth Black К5040 
36 in 36in Plain Backing, вод 1.5-mm, 1-7, 2.5- ^ smooth Amber К5106 Backing 0:25:,0;T8 5: 
Acrylic mm, 2-mm, 3-mm er A Plain à " 
25 ft 36in ^ 70A 0.125", 0.0625 Smooth Black  K5041 
piain E 60A, " 0.125". 0.1875" Backing 
i ;, Plain Backing, 70A, 75D, бакі nm ^ i Plain " " 
48in 24in Acrylic 80A. 90А, im rra Smooth Black К5110 308 36in Backing 70A 0.25", 0.1875 Smooth Black 5041 
- ——— - A 0059570195" 50ft 36in EL 70A 0.0625", 0.25" Smooth Black  K5042 
60in 36in Plain Backing 60A 0.1875". 0.25" Smooth Amber K5111 General PREGA. 
General Purpose Recycled : : ў І Plain 0.03125", 0.0625", 
Aft 1ft Plain Backing 60A „02062503125, опоо ^ Blak-Specked К5260 12in 12in Backing, 75A 0.09375", 0.125", 0.1875", Smooth Black К5019 
0.125", 0.375", 0.25 р High-Temp 0.25", 0.375", 0.5 
2.5 ft 24in Plain Backing 60A E asm Smooth  Black-Speckled К5261 24in 12in Backing 75A 003125. 0.0625, 0.099755 Smooth Black KB020 
ББ я 0.0625", 0.3125", " A 0.03125", 0.0625", 
3ft 3н PlainBacking 60A раро 0.375", 0.25° Smooth — BlackSpeckled K5262 зв 49 in Backing 75A 0.09375", 0.125", 0.1875', Smooth — Black К5021 
4ft dft PlainBacking 60A (0:0829 .0:3125,, Smooth — Black-Specked — K5263 Pam TE EAA а, 
- БЕТ TE 36in 24in Н 75А s An ^ ass "Smooth Black — K7353 
Aft Aft PlanBacking 60A (уле уус ру Smooth ^ Black-Specked 5265 ШЕШІ 0.125", 0.1875", 0.25 
n EET 1 А Smp, 0.03125", 0.0625", 0.09375", 
4% 24in Plain Backing 60A 0282903129, ^ Smooth Віаск-рескией К 561" 36in Plain 75A 0.125", 0.1875", 0.25" ` Smooth Black К5022 
0.125", 0.375", 0.25 р Backing 
І ; 0.0625", 0.3125", | ; Plain 0.03125", 0.0625", 0.09375", 
108 4 ft Plain Backing 60А 0425 0.375", 0.25" Smooth ^ Black-Speckled К5266 Т2іп 36in Backing 75A 0.125", 0.1875", 0.25" Smooth Black К5025 
> CHOOSE: 
Polyurethane Rubber Tubes Inside Outside Wall > CHOOSE: Overall CHOOSE: CHOOSE: Item 
These abrasion-resistant tubes are polyurethane Dia. Diameter Thickness TOA Duro. ер Length Color Сату №. 
| ў А ; қ Е ‚ 60А, 750, сі 4o in 361i ack, paque, 
construction and offer the shock absorbing char: mz 2 E ВОА, 95А Oi. 12in, 36in Amber  Semi-Clear 4790 
acteristics of rubber with the durability and tear 2%" A 80A, 95A біп, 12іп,36іл Amber Semi-Clear К4749 
j j " " 40A, 60A, 75D, с. ; ;, Black, Opaque, 

resistance of plastic. " 2 Va ВОА, 95A біп, 121п,36іп де  Semi-Clear КА747 

CHOOSE: Р . 40A, 60А, 750, p чо an; 

Inside Outside Май CHOOSE: | Overall СНООЅЕ: CHOOSE: ет qy, 77 ls Boa, ВБА ' Gin 12in, 36in Black Opaque — K474i 

Dia. Diameter Thickness Duro. Length Color Clarity No. 294 54° 40A, 60А, 750, 6 in, 42 in, 36 in Black, Opaque, К4746 
m 1" Ae" 40A, БОА, 150, 6in.12 in Black Opaque K4763 80A, 95A Amber Semi-Clear 
Я d " a 40A, 60A, 75D, c ; А р Black, Opaque, 

қр т 2 60A, 75D, су 45, an, Black, Opaque, 3 и 80А, dA Gin 12in36in Amber Semicclear K4748 
e 2 i 80A 95A in, 12in, 36in Amber — Semi-Clear_K4756 40A, 60А, 75D, -, 45. an. Black Opaque 

Xs — 2E V 40A  біп,121п,36іп Black ‘Opaque  K4762 |^ 2% ж ВОА, 95А 01m 12i 36i Amber _ Semi-Clear (4751 
ғ " ДОА, 60A, 75D, г, А 7 Black, Opaque, х a 40A, 60A, 75D, с. i i Black, Opaque, 

1% 36 BoA gk біп 121п,36іп Amber сере K4752 7 3 v BoA, dea Gin 12in, 36 in Amber seki Clear KA760 
б . ДОА, 60А, 75D, с. А ;, Black, Opaque, " a 40A, 60A, 75D, с. А ;, Black, Opaque, 

Р 2 № 80A 95А ` Gin, 1211, 36in Amber — сете K4794 3% А BOA, BA 611, 2in36in Amber Semicclear K4759 
қ " ДОА, 60A, 75D, г, + | Black, Opaque, " н a 40A, 60A, 75D, с. i i Black, Opaque, 

2% КД 80A, 95А біп, 12 in, 36 in Amber Semi-Clear K4753 214 3 36 80A, 95A біп, 12 in, 36 in Amber БУАТЫН К4758 
а " ДОА, 60A, 75D, с. А | Black, Opaque, н 5 a 40A, 60A, 75D, с. i i Black, Opaque, 

3 1 80A 9sA ' 611, 1211, 36in Amber — gemi pja  K4795 3 4 % 80А, dA Gin 2in 36 in дара Semicclear K4781 
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> CHOOSE: 
> CHOOSE: CHOOSE: CHOOSE: Overall Item 
Duro. Color Clarity Length Dia. No. 
yw К4770 
% K4776 
A K4769 
% K4778 
yr K4775 
ж К4779 
T K4768 
40A, 60А, 750, Black Amber Ораш, 41,610, 1211, ТР КАТЕР Rubber Rods 
80A, 95A ] Semi-Clear 24 in, 36 in Ти" К4765 Thicker and shorter than 
n Kazba rubber cords and constructed 
2 K4773 of abrasion-resistant polyure- 
2 К4772 thane. Rods are typically used 
D : rp 
2% Катті for sealing, cushioning, ог are 
3 K4774 : A 
4% K4771 fabricated into rubber parts. 


Rubber Cord Stock 


Commonly used for custom seals and the rubber is often vulcanized 
for improved elasticity, tensile strength, and hardness. Material is 
sometimes referred to as O-ring cord stock. 


> CHOOSE: Cross Section 
Brown Viton 
0.103 in, 0.125 in, 0.139 in, 0.187 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 in, 0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in 
1.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.7 mm, 6 mm, 7.5 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm 
Food Grade (FDA) Buna-N 
0.07 in, 0.093 in, 0.125 in, 0.187 in, 0.25 in, 0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in 
Food Grade (FDA) Silicone 
0.07 in, 0.093 in, 0.103 in, 0.125 in, 0.139 in, 0.187 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 in, 
0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in, 0.625 in, 0.75 in, 0.812 in, 0.875 in 
1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 5.8 mm, 6 mm, 8 mm 
General Purpose Aflas 
0.103 in, 0.139 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 in, 0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in 
General Purpose Buna-N 
0.07 in, 0.093 in, 0.103 in, 0.125 in, 0.139 in, 0.187 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 in, 0.312 in, 0.375 in, 
0.437 in, 0.5 in, 0.562 in, 0.625 in, 0.75 in, 0.812 in, 0.875 in, 1 in, 1.125 in, 1.25 in, 1.5 in 
1 mm, 1.6 mm, 2 mm, 2.4 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 5.7 mm, 6 
mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm 
General Purpose EPDM 
0.07 in, 0.093 in, 0.103 in, 0.125 in, 0.139 in, 0.187 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 
in, 0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in, 0.625 in, 0.75 in, 1 in 
1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 5.8 mm, 6 mm, 8 mm 
General Purpose Neoprene 
0.07 in, 0.093 in, 0.103 in, 0.125 in, 0.139 in, 0.187 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 in, 
0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in, 0.562 in, 0.625 in, 0.75 in, 1 in 
General Purpose Round Viton 
0.07 in, 0.093 in, 0.103 in, 0.125 in, 0.139 in, 0.187 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 in, 
0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in, 0.625 in, 0.75 in, 1 in, 1.5 in 
1.6 mm, 2 mm, 2.4 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.7 mm, 6 mm, 7.5 
mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm 
Hard Buna-N 
0.125 in, 0.139 in, 0.187 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 in, 0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in 
2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm 
Hard Viton 
0.07 in, 0.103 in, 0.125 in, 0.139 in, 0.187 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 in, 0.312 in, 0.375 in 
Metal-Detectable Food-Grade (FDA) Silicone 
0.039 in, 0.07 in, 0.103 in, 0.139 in, 0.21 in, 0.275 in, 0.312 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.625 in, 0.75 in 
2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm 
Soft Buna-N 
0.139 in, 0.21 in, 0.25 in, 0.275 in, 0.312 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.625 in 
Soft Food-Grade (FDA) Silicone 
0.07 in, 0.103 in, 0.139 in, 0.21 in, 0.275 in, 0.312 in, 0.5 in 
Square Profile Buna-N 
0.098 in, 0.133 in, 0.156 in, 0.202 in, 0.264 in, 0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in, 0.562 in, 0.625 in, 0.75 in, 0.875 in, 1 in 
10 mm 
Square Profile Silicone 
0.098 in, 0.133 in, 0.156 in, 0.202 in, 0.264 in, 0.312 in, 0.375 in, 0.437 in, 0.5 in, 0.625 in, 0.75 in 
Square-Profile Viton 
0.125 in, 0.133 in, 0.187 in, 0.25 in, 0.312 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.625 in, 0.75 in 
X-Profile Buna-N 
0.07 in, 0.139 in, 0.21 in, 0.275 in, 0.5 in 
X-Profile Viton 
0.07 in, 0.103 in, 0.139 in, 0.21 in, 0.275 in, 0.375 in, 0.5 in 


Tensile Item 
> CHOOSE: Overall Dia. Duro. Color Clarity Temp. Range Strength No. 
Buna-N Oil Resistant 
Yo", Va", 916", 36", VA", 58", 34", 1", 116", 198", 2" ТОА Black Opaque -30-°Ғ-їо-250-°Е 1,000 psi К4997 
Neoprene Food-Grade (FDA) Water-Resistant 
Ve", 14", Ho", 38", Vo", 56", 34", 1", 178", 199", 2" ТОА White Opaque -30-°Е-1о-250-°Е 1,000 psi К4998 
Neoprene Water-Resistant 
Yo", Va", 916", 36", V9", 58", 34", 1", 118", 136", 2" ТОА Black Opaque -30-°F-to-250-°F 1,000 psi К4999 
Polyurethane Abrasion-Resistant 
He", Vs", 9ле", Ye", V", 56", 34", 1", 118", 138", 2" 80А Black Opaque _-20-°F-to-180-°F 3,000 psi К5000 
Silicone Food-Grade (FDA) High-Temperature 
He", Vs", 306,38, Vo", 56", 34", 1", 1 V8", 138", 2" 70А White Semi-Clear -80-°F-to-450-°F 700 psi K5001 
Viton Chemical-Resistant 
Ae", W', 9ле", 38", V9", 58", 34", 1" ТОА Black Opaque  -10-?F-to-400-?F 1,000 psi К5002 


Duro. Color Shape 


> CHOOSE: 


Overall 
Length 


75A Brown Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 ft, 100 ft, 24 in 


75А Brown Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 
70A White — Roun 10 ft, 25 ft, 50 ft, 
70A Red Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 
70A Ве Rouni 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 


. 100 ft 
100 ft 


, 100 ft 
. 100 ft 


80A Blac Round 5 ft, 10 ft, 12 in, 25 ft, 50 ft, 100 ft 


70A Blac Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 ft, 100 ft 
70A Blac Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 ft, 100 ft 
70A Blac Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 ft, 100 ft 
704 Blaci Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 ft, 100 ft 
70A Black Roun 10 ft, 25 ft, 50 ft, 100 ft, 5 ft 


75А Black Round 5ft, 10 


75A Black Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 
90A Black — Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 
90A Black — Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 
90A Black Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 
70A Blue Round 10 ft, 25 ft, 50 ft, 100 ft 
704 Blue Round 10 ft, 20 ft, 36 in, 50 
50A Віаск — Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 
50A Red Round 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 
70A Blac Square 5 ft, 10 ft, 25 ft, 50 
70A . Black — Square 10 ft, 25 ft, 50 ft, 
70А Red Square 10 ft, 25 ft, 50 ft, 


75A Віас Square 5 ft, 10 f 


704 Blaci X 5 


75A Blac X 5 ft, 10 fi 


Rubber Balls 


Used as seals in pumps 
and check valves, and are 
commonly used inside of 
vibrating sifters to help 
clean screens in food, 
beverage, and pharma- 
ceutical applications. 
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ft, 100 ft 


t, 100 ft 
ft, 100 ft 


ft, 100 ft 


. 20 ft, 36 in 
ft, 100 ft 


ft, 100 ft 


ft, 100 ft 


t, 100 ft 
100 ft 


100 ft 


t, 10 ft, 25 ft, 50 ft, 100 ft 


Item 
No. 


K4780 
K4781 


K4782 


K4783 
K4784 


K4785 


K4786 


K4787 


K4788 
K4789 


K4790 


, 25 ft, 50 ft, 100 ft, 24 in, 12 in. K4791 


K4792 


K4793 
K4794 


K4795 


K4796 
K4797 


K4798 
K4799 


K4800 
K4801 


K4800 


‚ 25 ft, 50 ft, 100 ft, 24 in, 12 in К4802 


K4803 


. 24 in, 25 ft, 50 ft, 100 ft, 12 in K4804 
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25 ft 100 ft 250 ft 


Overall Item Item Item 
Fits Edge Leg Length Width No. No. No. 
Single Gripping Finger 
Yin Tin 0.67 in 100964 | 10C967 = 
Vain 0.5625 in 0.42 in 106933 | 106939 100945 
‘in 0.4375 in 0.295 in 10H766 | 10H770 | 10H774 
0.5625 in 0.295 in 10C930 | 106936 106942 
Vein 0.375 in 0.2325 in 10H753 | 109757 | 10H761 
Asin 0.5625 in 0.3575 in 10C932 | 10C938 | 10С944 
Dual Gripping Finger 
А а T TA in 0.5 in 0.42 in 10C951 | 106957 | 100963 
Single Gripping Dual-Gripping Vin 0.4375 in 0.295 in 10H778 | 10H782 | 10H786 
0.5625 in 0.295 in 10C948 | 10C954 | 10С960 
H ; 0.4375 in 0.2325 in 10H776 | 10H780 | 10H784 
Edge Trim and Edge Guard A In 0.5625 in 0.2325 in 10008 | 100952 | 10958 
innina Fi im— is i ic tri Ув in 0.5312 in 0.3575 in 100950 | 10C956 = 
Gripping Finger Trim Edge Guard: Preglued, flexible black plastic trim Serin 0.4375 in 02838 in 104777 | 0H781 = 
Flexible vinyl edge trim with decorative finish. Great for vending machines, 39/1250 in. 0.4375 in 0.2013 in 10H775 | 10H779 | 10H783 
has а metal core and 1 or running boards, fender flares, car door edges and 1563/10000 in 0.5625 in en 102988 102155 aa 
2 gripping fingers to hold furniture. Overall Item Item Item Item 
trim in place. = Temp. range: -20° to 150°F Edge Guard Height No. No. No. No. 
= Textured black = Hardness: 97 9 0.3125 in 44M839 | 44M840 | 44М841 = 
= Durometer: Shore A 0.4375 in 44M842 — 44M844 | 44M843 
D + 25 ft 100 ft 250 ft 
ar Edge Leg Length Overall Width Bulb Dia. Item Item Item 
1 (A) (B) (C) (D) No. No. No. 
Top Bulb w/Vinyl Grip 
Top Bulb 0.0625 in 0. Trs in 0.2 in 0.2 in 10C978 | 10C986 100994 
w/Vinyl : 0.5625 in 0.375 in 0.375 in 10D004 | 10D016 - 
Сгір 925 0.5625 in 0.625 in 0.625 in 10D078 | 10D090 = 
0.125 in 0.5625 in 0.75 in 0.75 in 100115 | 100127 - 
f 0.5625 in 0.375 in 0.375 in 10D006 100018 100030 
0.5625 іп 0.437 іп 0.437 іп 100042 100054 100066 
t 0.5 in 0.375 in 0.375 in 10D009 | 10D021 = 
0.250 in 0.5 in 0.625 in 0.625 in 10D081 | 10D093 = 
C 0.5 in 0.75 in 0.75 in 100118 10D130 = 
—— Side Bulb w/Vinyl Grip 
| 0.0625 іп 0.5625 іп 0.9825 in 0.75 in 100107 | 100119 - 
В D siae Bulb 0.5625 in 0.732 in 0.437 in 10D036 | 10D048 | 10D060 
| w/Vinyl Tenn 0.125 in 0.5625 in 0.92 in 0.625 in 10D072 | 10D084 | 10D096 
А i 0.5625 in 1.045 in 0.75 in 100109 | 10D121 100133 
—Ar-- Grip came?! 44M857 05625in — 0.67 in 0375 in | 100999 | 10D012 | — 
0.1875 in 0.5312 in 1.1075 in 0.75 in 100111 | 100123 | 10D135 
А : 0.5312 in 0.7325 in 0.375 in 10D002 | 10D014 — 
Edge Trim Seals 0.5 in 1045 п  0825in | 100075 | 10D087 | — 
_ 0.250 in 0.5 in 1.17 in 0.75 in 10D112 | 10D124 — 
= Temp. range: -20? to 150°F Flap and Trim Seals—EPDM dense 0.5 in 0.795 in 0.375 in 100003 mE don 
» Vinyl meets FMVSS 302 rubber base with closed-cell EPDM Overall Overall item Item 
for flammability rubber bulb is ideal for sealing boat = Fits Edge Width Height Leg Length No. No. 
ap 
= Textured black hatches, RV compartment doors, tool 0-190 in — +369 in 0.444 in 44М851 | 44M852 
Trim with EPDM closed-cell sponge rubber boxes and tonneau covers. "ü 0.98 in 0.445 in 0.945 in 0.422 in 44M857 | 44M858 
bulb is weather resistant. Nonmarking "= Temp. range: -40° to 212°F TS IR 0433 0.847 in 0.426 in | 44M848 | 44M849 
material. For indoor and outdoor use. 0.158 in 0.641 in 0.433 in 0.433 in 44M854 | 44M855 
A 3 Double 
р ы 4 Ріесе 
: ч 
в Сога D-Shape 
i Stock T [aA 
A Locking 
-A> Gasket Key 
C ‘y 
Е С EE — General Hand 
B D-Shape [в Rectangle Tool Kit 
' Thick Wall Foam 
=< э» 3 
ерін Һ-А- | Zin а-ы 


C жн Window Locking Gaskets 
0 vera vera 

I i i = Temp. range: -20° to 158°F 
n Stock and oam Rubber Seals NH Mo Length [^ . И Shore A70 


= Temp. range: -20° to 150°F ne Stock = Black 

= Black 2n ү Ш 34 106573 EPDM dense rubber locking gaskets secure gaps between glass 
Cord Stock—Water- and weather-resistant EPDM closed-cell Зіп іп 25 ft 106520 | windows and metal. Locking gasket key fits all double-piece 
sponge rubber seals are softer than rubber bulbs. Create an Foam Aryl locking gaskets. Maintenance Tool Kit 10G571 helps ensure an 
easy-to-close seal against dust, noise, and vibration. Solid round Yin Ain 258 100170 | easy, efficient locking gasket installation. 


Yin Yin 25 ft 106471 


cord. Cut to length with scissors or knife. ID Win pi 106488 -" Min. Clearance : 
А в In 4 In vera etween em 
Foam Rubber Seals—Water-resistant EPDM closed-cell %in %in 254 100164 | Height — — Fits Edge Fits Glass _ Glass and Edge Length Мо. 
sponge rubber seals are weather resistant. Create an easy-to- Pressure Sensitive Adhesive | Window Locking Gasket 
я М Fed ө Фіп  'Ain 25ft 100167 | Single Piece | е : | . 
close seal against dust, noise, and vibration. Cut to length with Yin Win 25 106474 3 11% into DH ІП m in to Я in 125 іп zT TEE 
i i igh- Yin іп 25ft 106480 id .075 into 0.140 in 74e in to “in .145 in 5 557 
scissors or knife. High-strength о Overall Care 3n Ain 251 106535 | 07 0.035 into 0.067 in Ysinto Vin 0.3125 in 25 106549 
foam acrylic adhesive creates an Width Height Dia Item Жі Фіп 25ft 100161 Певао Place ce [requires Ке). . І 
airtight seal between the rubber and i ik (C) Length No. Rectangular into0.14in — %e in to Жіп 0.23 in 25 ft_ 106547 
D-Shaped Thick Foam Acrylic нм Locking Gasket Key 
substrate and has low initial tack for Foam Tcr lic | | Win Мп 251 106495 | 0.32 = = 25 Н. 106561 
in ein 0.188 п 25 ft 100146 Уі in 250 106514 Item 
easy repositioning. General- purpose Ain Я in 0.375 іп 25 # 106544 Pressure Sensitive Adhesive Description No. 
pressure sensitive adhesive is ideal -Pressure Sensitive Adhesive Yin Vin 25ft 106505 | Maintenance Tool Kit 
for light-duty applications. Yin Ain 0.375 іп 25ft 106541 “іп win 25ft 106511 2-pc. Uninsulated Gasket Splay Bar and Locking Key Puller 106571 
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RAW MATERIALS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Rubber 


Rubber Grommets 


= General purpose grade 


Protect against abrasion damage when wires, tubes, and other objects are 
inserted through holes in metal, plastic, or other hard materials. 


Inside Outside Overall Panel Panel Hole Item Pkg. 
Dia. (A) Dia.(B) Thickness (C) Thickness (D) — Dia. (E) No. Qty. 
Style 1 
General Purpose SBR - Meets ASTM D2000 2AA606 
%e in 134» in 5^c in 35 in %2 in 3MPN7 100 
3o in %e in Vin Me in іп 3MPK5 100 
34e in Tie in As in Ya in Y in 3MPP7 100 
36 in ye in Жіп Ye in Y in 3MPL3 50 Specifications: Overall Panel Panel 
% in ‘in Фіп "віп % in 3MPK7 100 AN MS Inside Outside Thickness Thickness Hole Item Pkg. 
Ye in %e in 982 in Vie in іп ЗМРІ5 50 931 Мо. 35489 Мо. Dia.(A) Dia.(B) (С) (D) Dia. (E) Мо. Qty. 
% in 1in 9» in 382 in Y in 3MPK8 100 Style 1 
% in Tin Ye in Vie in Ain 3MPR4 100 Oil Resistant Buna-N - Meets ASTM D2000 2BG506 
y in 1%in s in Vie in %in 3MPR5 100 3-5 4 АШ 7As in 34e in Ye in Ms in 3MRG4 50 
ys in 1 іп ¥% in Yin % in 3MPR6 100 A3-5 33 ein TAs in Yin Vs in Js in 3MRG5 50 
3^ in 1 іп Hsin 980 іп Т9 in 3MPL8 50 A5-12 39 5л in {in 38 іп Үзіп Ain 3MRJ3 25 
Зд in 1%2in %e іп 980 in 1 vs in 3MPT1 25 B6-10 69 ¥ in % in Ag in %e in % in 3MRK2 50 
% in 1% in 7s in Vie in 1 іп 3MPL1 25 A10-14 46 іп 1 іп 38 in Үзіп Фіп 3MRL4 10 
1%in 1%in To in Ye in 1 іп ЗМРТ4 25 В10-14 75 % in 1% in As in Asin % in 3MRL5 10 
1%in 1%in 36 in 35» in 1 іп ЗМРТ5 25 12-20 135 3^ in 1 ¥%in 3 in Ye in 1 Жіп 3MRN5 10 
lin 194 іп % in 980 іп 156 in 3MPT2 25 12-17 20 3A in 155 in 3e in Vie in 1Vein 3МВМ2 25 
1 in 1% in 1982 in 764 in 1% іп 3MPT3 25 А12-17 49 34 in 135 іп Ag in віп 1Vein — 3MRN3 25 
1 іп 2 ys in ¥% in 380 in 2 in 3MPT7 25 C12-17 107 Y in 135 in As in Yain 1Vein 3МВМ4 25 
Style 3 A14-20 51 % in 1% in V in Vs in 1 ^in 3MRN9 25 
JA in As in Ms in "Ав in sin 3MPT9 20 B14-20 80 % in 1% in Ae in Js in 1% in ЗМАР1 25 
Ye in 34 in ¥ in Yin Ye in 3MPU1 20 16-22 23 1in 1% in 7e in Ye in 1% in 3MRP2 10 
36 in 1946 in 1% in 980 in ys in 3MPK9 100 A16-22 52 1in 154 in Yin Vin 1%in 3MRP3 10 
1%2 in 1916 іп Ms in Vie in As in 3MPU2 20 B16-22 81 lin 154 in As in Эле in 155 іп 3MPN4 25 
Style 5 24-28 27 1 іп 2 іп Ag in Vie in 154in ЗМЕР4 25 
General Purpose SBR - Meets ASTM 02000 2AA606 A24-28 56 1 іп 2 іп V in Vs in 1 34 іп 3MRP5 25 
Ye in ys in To in Vie in Hsin 3MPU5 20 B24-28 85 1% in 2 V^ in %e in Asin 13^in 3MPN5 25 
эв in 1in 1982 in 9а in Tie in 3MPU6 20 С24-28 114 170 іп 2 іп ye in Y4 in 13 in 3MPN6 25 


Rubber Edging 


Groove Groove Overall Overall Item 
Material Width Depth Width Height L Temp. Range Color Std. No. 
Style A 3 М Style B 
SBR Vs in ‘Asin %s in Yein 100 0 °F to 220 “ҒҒ Black ASTM D2000 AA 3НС01 
Yin %e in іп іп 100 0 °F to 220 “ҒҒ Black ASTM 02000 АЛА . 3HCG2 
le B 
бу Vin Әсіп ain Join 100 0 °F to 220 “ҒҒ Black ASTM 02000 АЛА ЗНСӨ5 
SBR Yein —'Vein Zein sin 100 0 °F to 220 °FF Black ASTM 02000 АЛА . 3HC66 
syle Зәіп ain Asin 36 in 100 0 °F to 220 °FF Black ASTM 02000 AA ЗНСӨ7 
le 
SBR Ye in Y4 in Ya in іп 100 0 °F to 220 “ҒҒ Black ASTM 02000 AA ЗНСӨ8 
Vin Әсіп %e2in 36 in 100 -20 °F to 150 °FF Black ASTM 02000 BC — 3HCG9 
Neoprene ‘Yin — ?Yein віп tin 100 -20 °F to 150 °F Black ASTM 02000 BC — 3HCH1 Style D 
Уд in V in Vo in % in 100 -20 °F to 150 °F Black ASTM 02000 BC ЗНСН2 
StyleD 
vem Ye in Yin %e in sin 100 -20 °F to 150 °FF Black ASTM 02000 BC ЗНСН5 
— Asin 36 in 36 in Asin 100 -20 °F to 150 °FF Black ASTM 02000 BC — 3HCH6 
le 
Neoprene Vie in %6 in Và in % іп 100 -20 °F to 150 “Fl Black ASTM 02000 BC ЗНСН8 
style F Vs in Ya in Ya in sin 100 -20 °F to 150 °FF Black ASTM 02000 BC ЗНСН9 
le 
Yao in Ya in 1364 in 36 in 100 -20 °F to 150 °FF Black ASTM D2000 BC 3HCJ2 
Ye in іп Ya in Vo in 10 ft -20 °F to 150 °FF Black ASTM 02000 BC — 38EH43 
Vie in 36 in Ya in Ya in 25 ft -20 °F to 150 °F Black ASTM 02000 ВС 38ЕН44 Style F 
Ye in 36 in Yin Vo in 50 ft -20 °F to 150 °FF Black ASTM 02000 BC 38ЕН45 
Neoprene Vein 36 in Ya in Жіп 100 -20 °F to 150 °FF Black А5ТМ D2000 ВС 3HCJ3 
Vs in ein %ain X Ysin 100 -20 °F to 150 °FF Black ASTM D2000 BC 3HCJ4 
Asin Asin %ein Win 100 -20 °F to 150 °F Black ASTM D2000 BC 3HCJ5 
Жіп сіп — 975 in Asin 100 -20 °F to 150 °F Black ASTM D2000 BC 3HCJ6 
Yein “сіп 4%4іп 1in 100 -20 °F to 150 °FF Black ASTM D2000 BC 3HCJ8 
Silicone Vie in 36 іп Ya in Yo in 100 -90 °F to 450 °FF Red ASTM D2000 GE 3HCJ9 
Vs in arin  ?Yein іп 100 -90 °F to 450 °FF Red ASTM 02000 СЕ ЗНСК1 
Style G 
ө Vin Әсіп Ve in Ya in 100 -20 °F to 150 °F Black ASTM 02000 BC ЗНСКЗ 
Neoprene ein — /»in  !9&in Asin 100 -20 °F to 150 °FF Black А5ТМ D2000 BC 3HCK4 
Ув in 95in  '!964in Yin 100 -20 °F to 150 °FF Black ASTM D2000 BC 3HCK5 Style I 
Stylel 
pr Y4 in % in Yin Mein 100 -40 °F to 210 °F Black ASTM 02000 ВА ЗНСІ2 
36 in Yin 34 in Mein 100 -40 °F to 210 °FF Black ASTM 02000 ВА 3HCL3 
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Plastic Details on page A1. 
Plastic Information 
Corrosion 
Tensile Impact Plastic Water and 
Tensile Strength | Impact Strength Plastic Hardness | Friction Friction | Absorption Wear Chemical Plastic Temp. 
Material, Grade | Strength Rating Strength Rating | Hardness Rating (Coefficient Rating Rating — Machinability Factor Resistance Density Range °F 
ABS, Standard | 7,200psi Good | 46ftlbn Good | 800546 Hard 0.5 Slippery Poor Good Fair Far 00%ІУ 40 to 190 
Acetal Copolymer, | 9.409 psi Good | 1.1 ft-b/in Poor | Rockwel Hard 0.35 Slippery | Good Excellent — Excellent — Fair — 009115 450 to 180 
Acetal 
omopolymer, ,600 psi 00 .2 ft-Ibs/in ‘oor ar ! ery Slippery 00 xcellent xcellent air дека -20 to 
Homopo! 9,600 psi Good | 1.2ftlbs/in Р Roger ee Hard 0.2 Хеубі Good Excell Excel Fair СОЛУ. 50 to 180 
andar. 
а. Rockwe 0.0526 
Homopolymer, 7,690 psi Good | 0.7 ft-lb/in Poor M89 Hard 0.12 Very Slippery} Good Excellent Excellent Fair (ЕЛ -40 to 185 
PTFE-Filled eun 
ЖЕЛІНШЕНТТӨС 9,100 psi Good | 1.1 ft-Ib/in Poor ШЕТ Нага 0.35 Slippery Good Excellent Excellent Fair ОТТУ -50 to 180 
меп шаты 9,000 psi Good | O.3ft-lb/in Poor | Rackwe Hard 0.8  NotSlippery | Poor Good Fair Fair — 0051 до to 190 
cat 12,000 psi Excellent | 0.4 ft-Ib/in Poor Rockwe Hard 0.2 Very Slippery Poor Good Excellent Fair = 32 to 200 
Cast Nylon, 
Enhanced 12,000 psi Excellent | 0.4 ft-Ib/in Poor 85D Hard 0.2 Very Slippery Poor Good Excellent Fair = 32 to 260 
Temperature 
Pasty on, 11,000 psi Excellent | 0.5 ft-Ib/in Poor Rockwe | Hard 0.2 Very Slippery Poor Good Excellent Fair — 32 to 200 
ЖЕШ 9,900 psi Good | 1.0ft-Ib/in Poor ORE | Hard 0.14 Мегу Slippery Poor Good Excellent Fair — 32 to 220 
CPVC, Standard | 7,500 psi Good |12ftibs/n Poor | Rockwell наа 0.6 Not Slippery | Excellent Fair Fair Excellent 00561У 30 to 200 
БЕТТЕН 10,000 psi Good | 1.7 ft-Ib/in Poor SE Hard = Not Rated Poor Good Fair Fair ЕП 0 to 250 
EE 40,000 psi Excellent 14.0ftlb/n Excellent | Rockwell Extra Нага —  NotRated | Good Good Fair Good 0065 0/ 09270 
Garalite 107 | 38,000 psi Excellent 14.0 ftlb/n Excellent | Rockwell Extra Hard) — —  NotRated | Good Good Fair боой 00721 ло 10280 
Garolite 6-11, | 37,000 psi Excellent | 12.0 ft-Ib/in Excellent | Rockwell уга Hard — Not Rated | Poor Fair Fair Good 0066 0/ 0 to 300 
UOI 15,000 psi Excellent | O.6ftdb/in Poor | Rockwell Extra Hard) — Not Rated | Poor Good Fair Fair — 00891 о to 250 
Garol, ШЕ 13,000 psi Excellent | 1.3 ft-Ib/in Poor EOM Hard — Not Rated Poor Excellent Fair Fair ү 0 to 250 
HDPE, Standard | 4,500 psi Роог | 2.75 ft-lb/in боой 65D Medium = Very Slippery| Excellent Fair Good Good = -58 to 170 
HDPE, Marine ^ |4,000psi Poor | 1.1 ftlb/in ^ Poor 64D Medium | 031 Slippery | Excellent Fair Good Good 003410/ 100 4 180 
LDPE, Standard 850 psi Poor Excellent Excellent 40D Майот = Slippery Good Good Good Good ШЕЕ -60 to 150 
Кол; 13,000 psi Excellent | 0.6 ft-Ib/in Poor FEM Hard 0.25 . Very Slippery Poor Good Excellent Fair ШАП -20 10210 
ЕТИШЕ 13,000 psi Excellent | 0.6 ft-Ib/in Poor Rockwall Hard 0.16 Мегу Slippery| Poor Good Excellent Fair у -40 10230 
АЫ 11,000 psi Excellent | 0.3 ft-Ib/in Poor Боске! Нага 0.4 Slippery Poor Good Excellen Fair ОУ -20 10200 
Eram 12,500 psi Excellent | 0.5 ft-Ib/in Poor ИП | Нага 0.2 Very Slippery Poor Good Excellen Fair = -40 to 220 
ЕШ enhanced 12,000 psi Excellent | 0.4 ft-Ib/in Poor 85D Hard 0.2 Very Slippery Poor Good Excellen Fair — 32 to 260 
ШШЕ -Filled 11,000 psi Excellent | 0.5 ft-Ib/in Poor 85D Hard 0.18 — Very Slippery Poor Good Excellen Fair — 32 to 200 
AER. 11,000 psi Excellent | 0.5 ft-Ib/in Poor Rockwall Hard 0.2 Very Slippery Poor Good Excellen Fair — 32 to 200 
Nylon 6, Oil-Filled | 9,900 psi Good | 1.0ft-lb/in ^ Poor AR: Hard 0.14 Very Slippery) — Poor Good Excellen Fair — 32 10220 
PAI, Standard 15,000 psi Excellent | 0.8 ft-Ib/in Poor несв Extra Hard 0.2 Very Slippery Poor Fair Excellent Excellent — -921 to 500 
Н 20,000 psi Excellent) 2.0ft-lb/jnm Good SED. Extra Hard 0.35 Slippery Poor Fair Excellent Excellent — -321 to 500 
PEEK, Standard 16,000 psi Excellent | 0.6 ft-Ib/in Poor RD Hard 0.32 Slippery Good Fair Excellent Excellent — -20 to 480 
PEI, Standard 17,000 psi Excellent) 0.5 ft-Ib/in Poor ШЕГЕ Extra Hard 0.42 Slippery Good Fair Fair Good — -20 to 340 
PETG, Standard | 7,/00psi Good | 1.7ftlb/in Poor | Rockwel Hard m Slippery | Good Good Fair Good — -40 to 153 
Polycarbonate, | 9.700 psi Good | 14.0 tb/in Excellent | Rockwel Hard 0.53  NotSlippery| Good Fair Fair Fair 0-043 b/ до to 240 
Poem 12,400 psi Excellent | 0.5 ft-Ib/in Poor — Hard 0.2 Very Slippery} Good Good Fair Fair = -30 to 210 
(ШЕШЕ е 10,500 psi Excellent | 0.4 ft-Ib/in Poor MESE Hard 0.19 Very Slippery} Good Good Fair Fair = 32 to 210 
коше; 16,000 psi Excellent) Not Rated Poor Not Rated Not Rated — Slippery Poor Fair Excellent Excellent SUUM -450 to 750 
Polypropylene, д әу роі Poor | 1.2ftlb/in Poor | Rockwel Hard 0.5 Slippery | Excellent Fair Fair Good 00519 0 to 180 
Folystyrang; 2500psi Poor | O.2ft-b/in Poor (Rockwell В70 Нага 0.5 Slippery Poor Fair Fair Fr 00380/ to 150 
PPS, Standard 10,900 psi Excellent) 1.4 ft-Ib/in Poor Rockwel Hard 0.2 Very Slippery| Excellent Good Fair Good = 32 to 430 
PTFE, Standard 2,900 psi Poor — = 55D ШОП 0.08 Мегу Slippery, Excellent Excellent Excellent Excellent ШЕ -300 10500 
PTFE, Glass-Filled | 1,000 psi Poor | NotRated Good 55D Medium | 012  VerySlippery Excellent Excellent Excellent Excellent — 0 081b -350 to 500 
БЕЗІНДЕ 7200 psi Good | 10їЧп Poor | Rockwell нага 06 NotSlippery| боой Fair Fair Excellent 0.051 07 -20 to 440 
Bee: 7,250 psi Good | 1.0ftbs/in Poor | Rockwell нага 0.6  NotSlippery боой Fair Fair Excellent 0.051 -2010140 
EEUU: 6,100 psi Good — = = Hard = Slippery Good Fair Fair Excellent = = 
UHMW 
ERRAT 5,800psi Good Excellent Excellent 66D Medium 0.12 Мегу Slippery | Excellent Good Excellent Good = -22 to 180 
tandari 
UHMW 
polyethylene 6,800 psi Good Excellent Excellent 68D Medium 0.12 Мегу Slippery | Excellent Good Excellent Good — -22 to 275 
Temperature 
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RAW MATERIALS 


Plastic Sheets and Bars 


Plastic Sheets 
Nom. P CHOOSE: 
Size Plastic Thickness 
ABS 
0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 
24 W x 48" L in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 


Acetal Homopolymer 


12" W x 12" 


24" W x 48" 
Acrylic 

24" W x 24" 

24" W x 48" 

48" W x 48" 

48" W x 96" 


48" W x 96" 
Cast Acrylic 


12" W x 12" 


12" W x 24" 


24" W x 48" 
24" W x 48" 


32" W x 48" 
36" W x 48" 


48" W x 48" 


48" W x 48" 


48" W x 60" 
48" W x 72" 


48" W x 96" 


48" W x 96" 


CPVC 
24" W x 48" 
HDPE 


12" W x 12" 


12" W x 24" 


12" W x 48" 


24" W x 48" 


36" W x 48" 
48" W x 48" 
48" W x 60" 
48" W x 72" 


48" W x 96" 


Nylon 6/6 

48" W x 96" 
PETG 

48" W x 96" 


0.75 in, 1 in, 1.5 in, 2 in 


0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 
0.625 in, 0.75 in, 1 in, 1.25 
in, 1.5 in, 1.75 in, 2 in, 2.25 

in, 2.5 in, 2.75 in, 3 in 

0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 
0.625 in, 0.75 in, 1 in, 1.25 
in, 1.5 in, 1.75 in, 2 in, 2.25 

in, 2.5 in, 2.75 in, 3 in 


0.09375 in, 0.125 in, 0.171875 
in, 0.21875 in, 0.234375 in 
0.09375 in, 0.125 in, 0.171875 
in, 0.21875 in, 0.234375 in 
0.09375 in, 0.125 in, 0.171875 
in, 0.21875 in, 0.234375 in 
0.09375 in, 0.125 in, 0.171875 
in, 0.21875 in, 0.234375 in 
0.125 in, 0.171875 
in, 0.234375 in 


0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 in, 
0.171875 in, 0.1875 in, 0.234375 
in, 0.25 in, 0.34375 in, 0.46875 
in, 0.5 in, 0.703125 in, 0.9375 
in, 1 in, 1.25 in, 1.5 in, 2 in, 3 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 in, 
0.171875 in, 0.1875 in, 0.234375 
in, 0.25 in, 0.34375 in, 0.46875 
in, 0.5 in, 0.703125 in, 0.9375 
in, 1 in, 1.25 in, 1.5 in, 2 in, 3 in 


0.125 in, 0.1875 in, 0.25 in 


0.125 in, 0.171875 in, 0.234375 
in, 0.34375 in, 0.46875 in, 
0.703125 in, 0.9375 in, 1.25 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 in, 
0.1875 in, 0.25 in, 0.5 in, 1 in, 2 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 in, 
0.1875 in, 0.25 in, 0.5 in, 1 in, 2 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 
in, 0.171875 in, 0.1875 in, 
0.234375 in, 0.25 in, 0.34375 
in, 0.46875 in, 0.5 in, 1 in, 2 in 


0.125 in, 0.1875 in, 0.25 in 


0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 in, 
0.1875 in, 0.25 in, 0.5 in, 1 in, 2 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 in, 
0.1875 in, 0.25 in, 0.5 in, 1 in, 2 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 
in, 0.171875 in, 0.1875 in, 
0.234375 in, 0.25 in, 0.34375 
in, 0.46875 in, 0.5 in, 1 in, 2 in 


0.125 in, 0.1875 in, 0.25 in 


0.0625 in, 0.125 in, 
0.25 in, 0.5 in, 1 in 


0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 in, 
0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 
in, 1 in, 1.25 in, 1.75 in, 2 in 

0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 in, 
0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 

in, 1 in, 1.25 in, 1.5 in, 2 in 
0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 
in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 
0.75 in, 1 in, 1.25 in, 1.5 in 
0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 in, 
0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 
1 in, 1.25 in, 1.5 in, 1.75 in, 2 in 
0.0625 in, 0.125 in, 0.25 in, 
0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in 
0.0625 in, 0.125 in, 0.25 in, 
0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in 
0.0625 in, 0.125 in, 0.25 in, 
0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in 
0.0625 in, 0.125 in, 0.25 in, 
0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in 
0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 
in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 
in, 0.75 in, 1 in, 1.25 in 


0.25 in, 0.375 in, 0.5 
in, 0.75 in, 1 in 


0.0625 in, 0.078125 in, 0.125 
in, 0.1875 in, 0.25 in 


P CHOOSE: 
Color 


Black, Beige 


White, Black 
White, Black 


Clear 
Clear 
Clear 
Clear 


Black, White, Bronze, Gray 


Clear 


Clear 
Bronze, Gray, Frosted, Red, 
Orange, Yellow, Green, Blue 


Clear 


Clear 


Clear 


Clear 


Bronze, Gray, Frosted, Red, 
Orange, Yellow, Green, 
Blue, Black, White 


Clear 


Clear 


Clear 


Bronze, Gray, Frosted, Red, 
Orange, Yellow, Green, 
Blue, Black, White 


Gray 


Off-White, Black 


Off-White, Black, Yellow, 
Blue, Red, Green 


Off-White, Black, Yellow, 
Blue, Beige, Red, Green 


Off-White, Black, Yellow, 
Blue, Red, Green 
White 


White, Off-White, Yellow, 
ue, Beige, Red 


White 


w 


White 


Off-White, Black, Red, Green 


Black 


Clear 


Item 
No. 


K6414 


K6309 


K6313 


K6187 
K6188 
K6189 
K6190 
K6254 


K6233 


K6234 


K6268 


K6240 


K6241 
K6242 


K6243 


K6269 


K6244 
K6245 


K6246 


K6270 


K5648 


K6039 


K6040 


K6041 


K6049 


K6057 
K6061 
K6062 
K6063 


K6064 


К5921 


К5821 


Nom. 
Size 
Polycarbonate 


12"W x 12" 


12" W x 48" 


24" W x 24" 


24" W x 24" 


24" W x 36" 


24" W x 48" 


24" W x 48" 


24" W x 48" 


32" W x 48" 


36" W x 36" 


36" W x 48" 


48" W x 48" 


48" W x 48" 


48" W x 48" 


48" W x 60" 


48" W x72" 


48" W x 96" 


48" W x 96" 


48" W x 96" 


48" W x 96" 


Polypropylene 


24" W x 24" 


24" W x 48" 


48" W x 48" 


48" W x 96" 


> CHOOSE: 
Plastic Thickness 


0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 
in, 0.171875 in, 0.1875 
in, 0.21875 in, 0.234375 
in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 
in, 0.75 in, 1 in, 1.25 in 

0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 

in, 0.171875 in, 0.1875 in, 
0.21875 in, 0.234375 in, 
0.25 in, 0.375 in, 0.5 in 
0.0625 in, 0.125 in, 
0.171875 in, 0.1875 
in, 0.234375 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 
0.125 in, 0.171875 in, 
0.1875 in, 0.21875 in, 
0.234375 in, 0.375 in, 
0.5 in, 1 in, 1.25 in, 2 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 
0.125 in, 0.1875 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 
0.0625 in, 0.125 in, 
0.171875 in, 0.1875 
in, 0.234375 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 
in, 0.171875 in, 0.1875 in, 
0.21875 in, 0.234375 in, 
0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 2 in 
0.125 in, 0.171875 in, 
0.1875 in, 0.234375 
in, 0.25 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 
0.125 in, 0.1875 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 
0.125 in, 0.1875 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 
0.125 in, 0.1875 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 

0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 

in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in 

0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 

in, 0.171875 in, 0.1875 in, 
0.21875 in, 0.234375 in, 
0.25 in, 0.375 in, 0.5 in 
0.125 in, 0.171875 in, 
0.1875 in, 0.234375 
in, 0.25 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 
0.125 in, 0.1875 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 
0.125 in, 0.1875 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 
0.0625 in, 0.125 in, 
0.171875 in, 0.1875 
in, 0.234375 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 

0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 

in, 0.171875 in, 0.1875 in, 
0.21875 in, 0.234375 in, 
0.25 in, 0.375 in, 0.5 in 
0.125 in, 0.171875 in, 

0.1875 in, 0.234375 
in, 0.25 in 
0.125 in, 0.1875 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in 


0.0625 in, 0.09375 in, 
0.125 in, 0.1875 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 

in, 1 in, 1.5 in, 2 in 

0.0625 in, 0.09375 in, 
0.125 in, 0.1875 in, 0.25 
in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 

in, 1 in, 1.5 in, 2 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 
in, 0.1875 in, 0.25 in, 0.375 
in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 2 in 
0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 
in, 0.1875 in, 0.25 in, 0.375 
in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 2 in 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


> CHOOSE: Item 

Color No. 
Clear K5572 
Clear K5575 
Clear K5540 
Clear K5579 
Clear K5580 
Clear K5541 
Clear K5581 
Bronze, Gray, Black, White К5607 
Clear K5582 
Clear K5583 
Clear K5584 
Clear K5542 
Clear K5585 
Bronze, Gray, Black, White К5608 
Clear K5586 
Clear K5587 
Clear K5543 
Clear K5588 
Bronze, Gray, Black, White К5609 
Clear K5524 
White K5495 
White K5496 
White K5497 
White, Off-White K5498 


[continuen] } 
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RAW MATERIALS Scan. Order. Done. 
Plastic Sheets and Bars Details on page A1. 
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Plastic Sheets Nom. » CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Nom. > CHOOSE: > CHOOSE: Item ме Size Plastic Thickness Color No. 
"иы. Plastic Thickness Color No. FIT 0.0625 in, 0.125 in, 0.25 in, 0.375 in, uUa UU 
И 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 1.5 in, 2 in ge, 
0.03125 in, 0.0625 in, 
0.09375 in, 0.125 in, Acetal Copolymer j Е ў i 
12 Wx12L 0.1875 in, 0.25 in, 0.375 White, Black K5799 tye wx 4p" L 0.031251: 0.0625 іп. 0.09375 in, 0,125 in, 025 — Black White КӨЗ29 
т PE т, 0.525 in, 075 a Acetal Homopolymer 
doe 1210,2 TW4PL 025 0375 in 0510805 п. 075 in, tin White, Black — КӨ2М 
0.09375 in, 0.125 in, 1% Wx 48"L 251, 0.375 In, 0.5 In, 0-625 Th, White, Black | К6280 
Й Й Н ОР 1 " 0.75 in, 1 in, 1.25 in, 1.5 in А 
24" Wx 24" L {0.4875 in, 0.25 in, 0.875 White, Black K5807 ER O25 es eS ROBOTS iG Gp 
Е ЧЕ ‘in, 1 in, 1.25 in, 1.5 in, 175i 2in — 
0.03125 in, 0.0625 in, эуе лух ави 045m 0.979 In, 0.5 in, 0.625 in. 0.75.1 In, White, Black — K6288 
0.09375 in, 0.125 in, 1.25 in, 1.5 in, 1.75 in, 2 in, 2.25 in, 2.5 in 
24 W x 48" L 0.1875 in, 0.25 in, 0.375 White, Black K5808 vwxory O25. 0.375 in, 0.5 in, 0,025 іп, 0.75 in, 110,125 white, аск K6294 
in, 0.5 in, 0.625 in, 0.75 in, 1.5 In, 1.75 in, 2 in, 2.25 In, 2.5 in, 2.75 In, 
0.875 in, 1 in, 1.5 in, 2 in a Wx 36 L 025 11,0375 in, 0.5 n, 0,025 іп, 0.75 in, 1 in, 1-25 — White, Black К6295 
0.0625 in, 0.09375 In. 0.35 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.625 in, 0.75 in, 1 in, 1.25 я 
48" W x 48" L ТАҚША EE White K5810 4 Wx36L in. 1.5 in, 1.75 in, 2 in, 2.25 in, 3.5 in, 275in 3in White, Black К6209 
» 0.375 in, 0.5 in, 0. = 1770.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.625 in, 0.75 in, 1 in, 1.25 F 
PVC Type іп 0.75 in. 0.875 in 4WX4S8L ip, 1.5'in, 1.75 in, 2 in, 2.25 in, 2.5 in, 2.75 in, 3in While, Black К6300 
0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 баву — 
ON ae оо. 0.379 nite» Gray mE 4 Wx12L 0.125 in, 0.1875 in, 0.25 in Green, Red, | K6261 
IP 0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 White, Yellow 
48" W x 96" L in. 0.25 in. 0.375 in, 0.5 in Gray, Clear K5692 HDPE 
UBMW Polyethylene „0.25 in, 0.375 in, 0. 2 Wx48 L 0.25 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in White, Black К6006 
0.0625 in, 0.125 in, 0.1875 y WxIZL USES. алпа ап 05879 White K6050 
in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 110.5 in, 0.75 in. 1 
12 Wx12L 0.75 in, 1 in, 1.25 in, 1.5 in, White, Black K5435 4 Wx 48" L Сое es ЫН 0373 White K6060 
1:75 in, 2 in, 2.25 in, 2.5 in, „0.5 in, 0.75 in. 
3 in, 3.5 in, 4 in, 4.5 in, 5 in Bonn TUE канаа е 
0.0695 in. 0.125 in. 0.1875 Wx48'L 0.125 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 1 in White, Off-White К5881 
їп. 0.25 in. 0.375 in, 0.5 кш We L 0.125 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 1 in White, Off-White К5890 
" " dni Уз кчө ar ae x ylon 
TEXAS 1m, 0:73 in, 11n 125 ІП White, Black К5436 2 Wx 48" L 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in Black K5916 
in 25 in. 3in. 4 in. 5 in 2"Wx24'L 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 1.5 in, 2 in Off-White, Black — K5949 
Е ааа 3 Wx48 L 0.375 in. 0.5 in. 0.75 in, 1 in. 1.5 in, 2 in Off-White, Black — K5957 
ESTAS TWXx48'L 0.375 in. 0.5 їп, 0.75 in, 1 in, 1-5 in, 2 in Off White, Black — K5968 
5 . in, 0.25 in, 0.375 in, 0. ' TWXxOFL 0.5 in, 0.75 in, 1 in Black K5905 
d DEALER Tuis, laek Kosi БИГ 24. 0.375 in, 0.5 in, й.75 in, Tin T5 3n, 2in Of White, Black К5970 
ТАНЫШ БАЛЫН 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 1.5 in, 2 in Off-White, Black — K5972 
ДЕДЕ E хат 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in Beige K5845 
А ; EA у olypropylene 
AF WADE (ӘЛПЕТ пот үл eek К5442 6'Wx48 L 0.0625 in, 0.125 in, 0.25 in, 0.5 in, 1 in, 1.5 in, 2 in White K5488 
2 in, 2.25 in, 2.5 in, 2.75 in, PTFE 
з 012611, 025 т0з78 ШЕГІ 0.03125 in, 0.0625 in, 0.09375 in, 0125. үр Black — K5764 
36" W x 48" L 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 1.25 in White, Black К5444 — — 0.1875 In, 0.25 in, 0.375 In, 0-5 in, 0.75 In, 1 in : 
1.5 in, 2 in, 2.5 in, 3 in, 4 in | 1'Wx36 0.125 in, 0.1875 їп, 0.25 in, 0.375 in, White, Black ^ K5763 
9.126 in, 025 in, 0.375 in - OUSIDE in. 0.065 n: 009375 TTA i 
" . Ri ET [эш pH ; Д іп, 0. in, 0. in, 0. 
eee тэт Отот, топ, Black, Wntte K544 2WXIZL in, 0.1875 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, White, Black | К5775 
0.125 in, 0.25 in, 0.375 in 0.625 in, 0.75 In, Y in, 1.5 in, 2 in 
48° Wx 60" L 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 1.25 in, White, Black K5447 түгі 0.03125 11.0.0625 іп, 0,9375 іп, 0.125 п, 01875 — White Black К8776 
6.128 m U25 m 0375 m. г\үхаёъ 0203125 in, 0.0625 in 0.09375 in, 0.125 in, 0.1875 White, Black _ K5778 
48 Wx 72"L 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 1.25 in White, Black K5448 — in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 1.9 in, 2 in i 
VEI E T HE , 2w'Wxag | 003125 in, 0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 in, 0.1875 ұшы m 
p Tu in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in. 1 in. 2 in 
in 0.25 in 0375 n 05 | І 0.03125 in, 0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 | 
48" W х 96" L in, 0.75 in, 1 in, 1.25 in, White, Black K5449 SWxIZL A M Ds ID ds White, Black К5782 
4.5 in, 1.75 in, 2 in, 2.25 0.625 in. 0.75 in, 1 in, 1.5 in, 2 ir 
in, LS In 2 In, ; <1 0.03125 in, 0.0625 in, 0.09375 in, 0.125 in, 0.1875 
— ee ai 3'Wx 48" in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, iim 1.5 in, 2 in White, Black  K5785 
48° Wx 96" L РАР S sede Black K5341 IET 0.125 in, 0.1875 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 ebak NETS 
48° х 96" L 0,1875 in, 0.25 in, 0:375 BI K5381 103198 i 0624 In 0.09378 in 0-12 In 01875 
x Н nop 1] ue " " Д in, 0. in, 0. in, 0. in, 0. ; 
48 Wx 120 L "OR AER. Whit K5347 uu m Oo n 018751 025i 0375m 08 с R 
х АЕ T M ite " " .125 in, 0. in, 0.25 in, 0.375 in, 0. " 
0.5 in, 0.75 in AWIL in, 0.625 in, 0.75 in, 1 in, 1.5 in, 2 in White, Black Ко? 
an——————————9—XAm) | PVC Type d ——— 
3" Wx48'L SS таз Heo a Gray K5666 
in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in, 2 in 
GRAINGER CATALOGS UMW Polyethylene | - 
Аге Digital Too! TWx48'L 0.125 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 in White, Blac K5406 
| СУЗ ҮЙҮТ 0.125 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, ЧН Б m 
* Choose From Our Library of x 0.75 in, 1 in, 1.25 in, 1.5 in nite, Бас 
Industry-Specific Catalogs | : 0.125 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 
“ Browse, Download or EWKA in, 1 in, 1.25 in, 1.5 in, 2 in White, Black — KS416 
Share Pages Б ; 0.125 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 
* Add Items to Your Cart and ZH WX ABE б т: 1 т.125 т. Sin, in, 25 us її Koss 
` ў .125 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, ; 
А ee Ready САШЕ Тїп, 125 in, 1.5 in, 2 in, 25 in, 3 in White, Black Қо 
grainger.com/catalogonline 4 Wx48'L BOE Т Та? ШАҒАЙ d n 1 White, Blac! K5428 
: = 0:125 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 
АА» in, 1.25 in, 1.5 in, 2 in, 2.5 in, Зіп, 4 in White K5431 
қ : 0.125 in, 0.25 in, 0.375 in, 0.5 in, 0.75 in, 1 
а in, 1.25 in, 1.5 in, 2 in, 2.5 in, 3in, 4 in White, Black К5434 
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RAW MATERIALS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Plastic Rods & Discs 


For more information on Plastics, see page 2208 


Plastic > CHOOSE: > CHOOSE: Item 
Diameter Plastic Length Color Plastic Clarity No. 
on 6 
» Yin 1 ft, 5 ft Black Opaque K6660 
2% in 1ft, 5 ft Blue Opaque K6651 
294in 3ft, 5 ft Off-White Opaque K6673 
3 4 in | 1 f, 5 i RUIN Opaque К6676 
a 4 in t, 3 ft, 5 ft ue paque 
Plastic Rods "m THT 5f Off-White Opaque K6678 
уіоп 
Plastic > CHOOSE: > CHOOSE: Item 1 іп 1ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft Off-White Opaque K6683 
Diameter Plastic Length Color Plastic Clarity No. 136in 1ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8ft Off-White Opaque K6687 
Acetal Copolymer Tin 1 ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft Off-White Opaque K6690 
Vain 1 ft, 2 ft, 3 ft, 6 ft Black, White Opaque K6458 2in 1 ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft Off-White Opaque K6695 
36 in 1 ft, 2 ft, 3 ft, 6 ft Black, White Opaque K6469 4in 1 ft, 3 ft, 4 ft Off-White Opaque K6700 
1in 1 ft, 2 ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft White, Black Opaque K6451 біп 1ft, 4 ft Off-White Opaque K6701 
19 іп 1 ft, 3 ft White Opaque K6454 PAI 
Tin 1 ft, 2 ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft White, Black Opaque K6456 эв in 1 ft, 3 ft, 8 ft Black Opaque K6709 
2 іп 1ft, 2 ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft White, Black Opaque K6459 % in 1# Black Opaque K6708 
2% in 1 ft, 3 ft, 4 White Opaque K6461 PEEK 
2in 1 ft, 2 ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft White, Black Opaque K6464 Yin 1 ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft Tan, Black Opaque K6713 
3in 1 ft, 2 ft, 3 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6467 ¥ in 1 ft, 3 ft, 6 ft, 8 ft Tan, Black Opaque K6717 
4 in 1 ft, 2 ft, 3 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6471 Yo in 1ft, 3 ft, 4 ft, 8 ft Tan, Black Opaque K6712 
Acetal Homopolymer іп 1 ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft Black, Tan Opaque K6718 
Yin 1 ft, 2 ft, 3 ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6500 3i in 1ft, 8 ft Black, Tan Opaque K6716 
Ain 1ft, 2ft, 3ft, 4ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6508 1 in 1 ft, 3 ft, 4 ft, 8 ft Black, Tan Opaque K6709 
Yin 1 ft, 2 ft, 3 ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6499 2in 3 ft, 4 ft Tan, Black Opaque K6714 
Yin 1ft, 2ft, 3 ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6513 PEI | 
Yin 1,2 ft, 3 ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6507 Js in 1 ft, 3 ft, 6 ft Amber Opaque K6729 
Ain 1ft, 2ft, 3 ft, 4ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6516 Polycarbonate 
їйїп 1ft, 2ft, 3ft, 4 ft, 5 tt 6 ft, 8 White, Black Opaque K6491 Yo in 1ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft Clear Clear K6734 
Twin 1ft, 2ft, 3 ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6492 % in 1 ft, 3 ft, 4 ft, 6 ft, 8 ft Clear Clear K6739 
THin 1ft, 2ft, 3ft, 4ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6496 Polyester 
lin 1ft, 2 ft, 3 ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black Opaque K6498 % in 1ft, 3 ft, 6 ft, 10 ft White Opaque K6764 
1 in 1 ft, 2 ft, 3 ft, 4ft, 5 ft, 6 ft — Dark Brown, Brown Орад ue K6477 2 Ain 1ft, 3ft White Opaque K6756 
2 ain 1ft2ft, 3 ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft, 8 White, Black aque K6501 i 2 Я 
2i TH 21 SHAR 5m pm sm White, Black Opaque KOSO Diameter plastic Lengih d Plastic Clarity — No. 
3in Tft, 2 ft, 3ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft White, Black Opaque K6506 Polypropylene i 
4in 1 ft, 3 ft, 4 White Opaque K6509 1 Vin 4ft8 White Opaque K6765 
Sin 1 ft, 3 ft, 4 White Opaque K6511 PTFE 4 
біп 1 ft, 3 ft, 4 ft White Opaque K6514 VAT 183 White Opaque K6793 
mm n қ Е n Vis in 11,21, 311,4 White Opaque K6798 
ein ToS oe 02221 K6521 Yin 1,27, 3 ft, 4 White Opaque K6793 
Ш TES ga ne ue KEH 35 in Tit, 2ft, 3ft, 6 Off-White Opaque K6781 
on E Tay paque Hin 1t, 2ft, 3 ft, 6 Off-White Opaque K6782 
Tin 1R 2 ft, 3 Gray Opaque K6518 Ze in Tf White Opaque  K6794 
БЕЛІ 14,2 1,3 Gray Opaque К0520 Tin 11,21, 31,4 White Opaque — K6784 
Extruded Nylon 6/6 T YA in 111,211, 311,6 Off-White Opaque K6772 
Ve in 1 ft, 3 ft, 6 ft, 8 ft Black Opaque K6543 1Viin Ti 2ft ЗАА White Opaque K6785 
Эв іп 4 ft, 8 ft Black Opaque K6549 Tin Т? 3H 4 White Opaque K6791 
Yin 1 ft, 3 ft, 6 ft, 8 ft Black Opaque K6541 2in ift2fta3ft4 White Opaque K6797 
Ys in 1ft, 3 ft, 6 ft, 8 ft Black Opaque K6540 PVC Type 1 as 
1 in 1 ft, 3 ft, 6 ft, 8 ft Black Opaque K6539 % in 4 ft, 5 ft, 8 ft, 10 Gray Opaque K6814 
Garolite CE 5 in 4 ft, 5 ft, 8 ft, 10 Gray Opaque K6810 
76 in 10,20,40 Brown paque K6563 {in 4t, 5 ft, 8 ft, 10 Gray Opaque K6806 
Plastic > CHOOSE: > CHOOSE: Item 1¥%in 4 ft, 5 ft, 8 ft, 10 Gray Opaque K6808 
Diameter Plastic Length Color Plastic Clarity No. {in 4 ft, 5 ft, 8 ft, 10 Gray Opaque K6809 
Garolite G-10 PVC Type 2 
Ve in 1ft, 2 ft, 4 ft Yellow Opaque K6566 Vain 1ft, 2 ft, 3 ft Gray Opaque K6821 
Эв in 1 ft, 2 ft, 4 ft Yellow Opaque K6570 Yin 1ft, 2 ft, 3 ft Gray Opaque K6820 
Ae in 1 ft, 2 ft, 4 ft Yellow Opaque K6573 % іп 1ft, 2 ft, 3 ft Gray Opaque K6828 
36 in 1ft, 2 ft, 4 ft Yellow Opaque K6572 1%in 1t 2 3ft Gray Opaque K6817 
5$ in 1 ft, 2 ft, 4 ft Yellow Opaque K6574 1 in 1 ft, 2 ft, 3 ft Gray Opaque K6818 
75 in ift,2ft, 4ft Yellow Opaque K6575 UHMW Polyethylene 
Garolite G-10/FR4 Ye in 6 ft, 10 White, Black Opaque K6835 
ie in 1 ft, 2 ft, 4 ft Yellow Opaque K6593 іп 6 ft, 10 White, Black Opaque K6852 
38 in 1ft, 2 ft, 4 ft Yellow Opaque K6592 3A in 6ft, 10 White, Black Opaque K6845 
Yo in 1ft,2ft, 3ft, 4 ft Green, Yellow Opaque K6583 Tin 1 ft, 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6830 
Y in 1 ft, 2 ft, 3 ft, 4 ft Green, Yellow Opaque K6591 Tin 1 ft, 3 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6834 
1 іп 1 ft, 2 ft, 3 ft, 4 ft Green, Yellow Opaque K6577 1 іп 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6831 
Garolite G-11 Tin 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6832 
YA in 1ft,2ft, 4 ft Green Opaque K6600 Zin 1 ft, 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6840 
Yin 1 ft, 2 ft, 4 ft Green Opaque K6599 2% in 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6837 
76 in 1 ft, 2 ft, 4 Tt Green Opaque K6608 3 V» in 1ft, 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6841 
Garolite LE 3 Vin 1 ft, 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6842 
У in 1 ft, 2 ft, 4 ft Brown Opaque K6615 3in 1 ft, 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6844 
Garolite XX 4in 1 ft, 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft White, Black Opaque K6849 
Vain 1 ft, 2 ft, 4 ft Brown Opaque K6632 5 іп 1 ft, 3 ft, 5 ft, 6 ft, 10 ft Black, White Opaque K6850 
Tin 1 ft, 2 ft, 4 ft Brown Opaque K6625 Sin 1 ft, 3 ft, 5 ft, 10 ft White, Black Opaque K6851 
2in 1 ft, 2 ft, 4 ft Brown Opaque K6634 6in 1 ft, 3 ft, 5 ft, 10 ft White, Black Opaque K6854 
Plastic Discs 
Plastic > CHOOSE: P CHOOSE: Plastic Item Plastic > CHOOSE: CHOOSE: Plastic Нет 
Diameter Plastic Length Color Clarity Мо. Diameter Plastic Length Color Clarity Мо. 
Acetal Homopolymer Polycarbonate 
3in біп, 3in, 1 in, Zin Brown Opaque K6423 win Yin, Жіп, Yin Clear Clear К6436 
4in біп, 3 in, 1 in, Yin Brown Opaque К6424 Tin 7 іп, Yin, Yin Clear Clear К6435 
6in біп, 3 in, Tin, V^ in Brown Opaque K6425 2in win, Жіп, Yin Clear Clear К6439 
Cast Acrylic 3in Жіп, “іп, іп Clear Clear К6440 
Жіп 2in Tin Yin, Yin, Yin — Clear Clear К6427 4 in У in, Vi in, іп Clear Clear К6441 
Тіп іп, tin, “іп, “іп, йіп ^ Clear Clear К6426 біп Yin, Yin, Yin Clear Clear K6442 
2in 2in, Тіп, “іп, йіп, win ^ Clear Clear К6430 8in win, Жіп, Yin Clear Clear К6443 
3in  2in lin “іп, іп, %in ^ Clear Clear К6431 10 in Yin, % in, іп Clear Clear K6437 
4in 2in Tin, Yin, Yin, Yin ^ Clear Clear K6432 12 in У іп, Yin, Yin Clear Clear K6438 


біп  2in iin Zin, “in, “win ^ Clear Clear К6433 = 
8in іп, Тіп, Zin, “in, %in — Clear Clear К6434 5 
10іп 2in tin Zin, “in, Yin Clear Clear К6428 
12in 2in tin, Zin, Yin, Yin — Clear Clear К6429 
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Thickness Width Length Color Clarity Туре 


UHMW Polyethylene (Cont.) А 
2in З6іп White Opaque 527710. S3RV53 
2in  36in Off-White Opaque трап 531635 
2in 15Ң White Opaque Adhesie 538289 
7 ч R Acrylic 
Plastic Plastic Plastic Plastic Backing Item Sin  24in White Opaque aghesive G3RV18 
Шісілезз Width Length Color Clarity Туре No. 3in 36in Off-White Opaque Plain 53TC36 
б Я Acrylic 
0.001 in 1210 128 White Opaque Plain 30F236 Зп 5ft White Opaque Aghesive S3RW27 
` Тіп PIT White „oraque Plain EH Біл  12ft OffWhite Opaque Plain 53TD11 
; in hite Semi-Clear Plain n " Acrylic 
0.002 in 75i 504 White Semi-Clear Plain 30FY14 Gin 4ft White Opaque a ghasive 538/91 
12in 25 White Opaque — Plain ЗОРҮ21 біп 108 Off-White Opaque Plain 53TD46 
0.003 in zn £X E Semi- lear гап E af біп  15ft Off-White Opaque Plain 53TD82 
t hite paque ЕШ 0.015 in Я | Acrylic 
Bin —10ft White Opaque Plain 30F 28 10in 12ft White Opaque adhesive S8RWE5 
0.004in 12in 50 White Opaque Plain 30FY34 i0in 188 Off-White Opaque Plain 53TD48 
24in 50 White paque Plain 30FY38 қ А я Acrylic 
біп 50ft White праи Plain 30FY42 12in 24in White Opaque adhesive S3RV20 
Plastic Films 0005 in ЧОП 61 White — Opaque Plam ЗІНІ isin 161. OftWhis Opaque — Plam 631061 
Ў hite paque ain in ft -White Opaque ain 4 
24in 50 White Opaque Plain 30FY50 ч a Acrylic 
Plastic Plastic Plastic Plastic Backing Item біп 5ft White Праца Plain 30FY51 15іп 24ft White Opaque ji Sum 53RX04 
Thickness Width Length Color Clarity Туре No. . .2in 12in White Opaque Plain  30FZ58 18іп  4ft Off-White Opaque Plain 531075 
ePTFE m " — Б — 0.01in 12in 25 White Opaque Plain 30ҒҮ57 i8in 25ft White Opaque Rubber Батдз0 
in in ite paque ain 12in 5ft White Opaque Plain 30FY55 Adhesive 
0016in зп 15іп White Opaque Plain 497V91 24in 50 White Opaque Plain 30ҒҮ62 24in 36in Off-White Opaque Plain 531040 
30in 30in White Opaque Plain 497/86 біп 25 White Opaque Plain 30ҒҮ65 А 2 Acrylic 
5ft 5ft White Opaque Plain 497081 0.015іп 12in 12in White Opaque Plain 30Ғ763 “іп 25ft White Opaque Adhesive 538Х40 
LDPE қ 4 24in  5ft White Opaque Plain 30FY71 24in 25ft Off-White Opaque Plain 53TE22 
36in 100ft Black Opaque Plain 60ТМ01 6in 101 White Opaque Plain 30FY76 2in 24іп OffWhite Opaque Plain 531005 
Hi 10 Д Clear Ic Plain 60ТМ82 002in —2in 12in — White Opaque Plain 30FZ68 2in  50ft White Opaque Plain 4CDF4 
: C que Plain 60TM98 24in 10 White Opaque ain 30FY84 ; Я 0 Acrylic 
0.004in 80 1008 White Opaque Plain 60ТМ05 24in 504 White Opaque Plain 30FY86 зіп 100 White Opaque Adhesive S3RW69 
108 100ft Black Opaque Plain 60TM94 —0.03in біп 101 White Opaque Plain 30FY88 3in  15ft Off-White Opaque Plain 53TD87 
16 ft 100 Black Opaque Plain 60Т7М90 12in 12in White Opaque Plain 30Е273 4in 50 White Opaque — Plain 4CDF5 
20ft 100 White Opaque — Plain 60TNO3 12in  5ft White Opaque Plain 30ҒҮ91 Sin  24ft Off-White Opaque Plain 53Т019 
4ft 100 Clear Clear Plain 60TM81  0.031in 24in  5ft ^ White Opaque Plain 30ҒҮ95 6i 36i Whi 0 Acrylic 
di 700 Black Орайув Рав ИЛМЕ 24in 24 White Opaque Plain 30FZ75 Е n hite Opaque Adhesive S3RV61 
| ваг ваг аїп 24in 50 White Opaque Plain 30ҒҮ98 Gin  15ft Off-White Opaque Plain 531088 
0.006іп 10ft 100 Black Opaque Plain 60TM93 6in 5ft White Semi-Clear Plain 30ҒҮ99 002i 6in 50 White Opaque Plain 4CDF6 
12ft 100 Black Орад ue Plain 60TM91 (0-4 12in 10 White Semi-Clear Plain 30FZ05 02 in i0in 12 Whi 0 Rubber 
ТЕТ 700 ваг д lear Рап Ш ' 12in 50 White Semi-Clear Plain 30Ғ707 Ш hite Opaque Adhesive 538762 
ac paque ain 24in  5ft ^ White Semi-Clear Plain 30Е208 10in 18ft Off-White Opaque Plain 53TD54 
PEI waa - " РЕТ ANRC 0.09 in Gin 107 White Opaque Plain 30213 12іп 18іп Off-White Opaque Plain 53ТА72 
in in mber paque ain i in hite paque ain 4 В p Acrylic 
. {2in 24in Amber Opaque Plain  1NRE7 0.125 in tin 50 White Opaque Plain 30FZ31 t2in 4 White — Opaque Adhesive 53RV98 
0.04in 12п 4ft Amber Opaque Plain 1NRG3  UHMW Polyethylene 12in 50 White Opaque — Plain 4CDF7 
24in 24in Amber Opaque Plan  1NRH8 2in  5ft White Opaque „ACIC samwog {Bin 25ft Off-White Opaque Plain 53ТЕ27 
— 241 48 Amber Opaque Plain 1МВК4 7 т que Adhesive 24in 36in Off-White Opaque Plain 531C46 
olycarbonate 2in 15 ff-White Opaque ^ Plain 53TD62 н " Acrylic 
0.005in -24in 48 Frosted Semi-Clear Plain — 2NJK4 3in  5ft Off-White Opaque Plain 531090 24in 25ft White Opaque Adhesive S3RX46 
` $n TEE Clear clear Plain ШЕШ Зіп  12in Off-White Opaque pain 53ТА45 2in  12in Off-White Opaque Plain 53ТА74 
in in lear ваг ain i j crylic 2іп 5ft _Off-White Opaque Plain 531020 
| 24 in 4 Clear Clear Plain 2NJH6 «m 6 Mite Opaque jq hesive sanw 3in  15ft Off-White Opaque Plain 531093 
001in Зин 5 Clear Clear Plain 56LJ90 Sin  12ft Off-White Opaque Plain 537092 біп  24ft Off-White Opaque Plain 531025 
3 fit 25 Clear Clear Plain 56LJ92 біп 36in White Opaque Acrylic 53RY28 Gin 24in Off-White Opaque Plain 53TC13 
3% ft 890ft Clear Clear ain 561095 Adhesive А біп  15ft OffWhite Opaque Plain 53TD94 
. 24іп 4 Clear Clear Plain  2NJJ7  0.003in біл  151t OffWhite Opaque Plain 537064 003іп ој 24ft OffWhite Opaque Plain 531061 
0.015in 3%4ft 100ft Clear Clear Plain 561К03 10іп 180 Off-White Opaque Plain 531030 12іп 24 in Off-White Opaque Plain 53ТА79 
3% ft_600ft Clear Clear Plain 56LK04 12in 36in Off-White Opaque Plain 531020 15in 18ft OffWhite Opaque Plain 531096 
ТЖ шаи жи жш іп 25ft White Opaque Дд SSTATI Det 36m Ое Opaque ДЕІН 
. 24іп 24in Clear Clear Plain 2NJH2 12in 25ft OffWhite Opaque Plain 53TE02 24in 25ft Off-White Opaque Plain 53ТЕЗ4 
шөп шыша жи жаш "Bin 40 White Opaque pee, SSRVIS 2in 4ft White Opaque APD, S3RWO2 
n П Plaj | a n Djaj T 
IIE mom шш m — e A mono on moms ININ NE TN sanws 
Polyester 24in 258 Off-White Opaque Plain 53ТЕ04 б А Acryli 
0.0005 in 36in 12,500 ft Clear — Clear Plain 561137 ТТ ШЕ біп 184 White Opaque Adhesive 538М42 
; Dini 2in 5 White Opaque ivo OSRW14 Y 
0.001 in -3біп 4,000 Clear Clear ain 561,43 Adhesive ч р Acrylic 
: ЗИП 251t Clear Clear Plain 28161 2in 105: Of-White Opaque Plain 53TD32 Gin 258 White Opaque Adhesive 93RX49 
0.002in 398 10 Clear Clear Plain 2NJF5 2in  25ft Off-White Opaque Plain 53ТЕ05 0.031 in in 500 White Opaque Plain 40002 
0.003 in 36 in 1,600ft Clear Clear Plain 56LJ55 3in  12in Off-White Opaque Plain 53TA51 : 10in 18ft White Opaque Acrylic =зруутв 
si, RAT en Geet Best pun AND IMIN MN LI ні ш aie 
004in зу 10% Clear Clar Plan 2NJF7 o gogi бі 24in Off-White Opaque Plain  S3TABB 12 24in White Opaque adhesive 8097 
20in 25 Clear Clear Plain 2NJG3 ` 6in 150 Off-White Opaque Plain 631070 i2in 50ft White Opaque Plain 40003 
. _27in 10 Clear Clear ain —2NJF3 10іп 12ft OffWhite Opaque Plain 531035 i8in 24in White Opaque Acrylic 53RY24 
0.005 in 21, 5 Clear Clear Plain 2NJF9 12in 18іп Off-White Opaque Plain 53ТА54 QUÉ Adhesive 
5 lear ear Plain —2NJF8 ; ; Rubber n В 7 Acrylic 
- а ft 25 Clear Clear Pain ONIG4 12in 54 Eu e e Adhesive 400/4 24in 24in White Opaque Adhesive 53RY25 
.01 in in ваг ваг ain  56LJ76 15in 18 ff-White Opaque Plain 53Т072 т : қ Rubber 
Polyimide | қ 4 Е {Bin 48 Off-White Opaque Plain 537064 004іп 120 50 White Opaque Adhesive ACCYS 
12in 12in Amber Semi-Clear Plain 497Х97 24in 25ft Off-White Opaque Plain  53TE10 lin 50 White Opaque Plain 40069 
беліп 121" 12in Amber Semi-Clear AIO. Ag7Y07 iin 490 White Opaque Rubber  accy7 бертш Whe Opaque Plain aei 
24in 24in Amber Semi-Clear Plain 497Ү01 2in  36in Off-White Opaque Plain 537029 ` 12i 50 Whi 0 Rubber m 
mm se E iE T x m " D e e 
- -White Opaque lain 3 
F : Я Silicone я қ paq Acrylic 2in 50 Black Opaque Adhesive 4С0Е1 
0.002in 1211 12in Amber Ѕеті-С ear Adhesive 497 Y08 3in 5 White Opaque Ad hesive S9RW21 - Rubber 
24in 24in Amber Semi-Clear Plain  497Y02 3in 5 Off-White Opaque Plain 531003 0.062 іп біп 50 Black — Opaque Adhesive ACDE2 
24in 5 Amber Semi-Clear Plain 497Ү05 біп 12іп Off-White Opaque Plain 53ТА58 6in 50 White Opaque Plain 4С0Н8 
12in 12in Amber Semi-Clear Plain 497Х99 біп  36in Off-White Opaque Plain 53131 ү Rubber 
- - - Silicone 0.01 in - Acrylic 12in 50 Black Opaque Adhesi 4CDE3 
0.005 in 1211 12in Amber Semi-Clear Adhesive 497Y09 — 7 Gin 4ft — White Opaque agresive 58/88 - ogin tm 50 White Opaque Ран асан 
2 іп 24 іп Amber gamit ваг Plain EU n 101 Ote Opaque Plain ШШ | 4in 50 White Opaque Plain 40048 
in mber Semi-Clear Plain in 1 -White Opaque ain ; Rubber 
Polystyrene i2in 24 in Off-White Opaque Plain 53TA61  0.093in 6! 50 Black Opaque Adhesive 400Е6 
з В 57-7 L 
тоно in White (ради Pian ЕТТ (іп 248 White Opaque д001:9, 53RW97 12in 500 Black Opaque piresi 4CDET 
. 12in 24in White Opaque Plain GORV18 18in 3біп Off-White Opaque Plain 531633 А ; 0 Rubber 
008125 in 2{п Мп White Opaque Plan BDRVTS 24 im 36in OffWhite Opaque Plain 59704 (ша 1!  90ft White Opaque Adhesive 40009 
in ite paque X Plain 60RV20 i А Rubber А A A Rubber 
4t 8 White Opaque Plain 60RV16 Min 4 White Opaque adhesive 93RY79 2im 50 White Opaque Adhesive 40001 
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o Plastic Item 
= 90° Bend Plastic Length Гед Length Thickness Color Plastic Clarity No. 
‘Polycarbonate 
VEVA 0.05 in Clear Clear K6896 
puc 2-1, Txt 0.05 in Clear Clear K6895 
д 1 TW x19 0.05 in Clear Clear K6894 
PVC me 
1-ft, 6-ft 2'x2" 0.08 in, 0.125 in Gra Opaque K6902 
Ya x Ту" 0.0625 in Dark Gray Opaque K6904 
5-ft ЖАМ 0.125 in Dark Gray Opaque K6899 
TWxTW 0.1875 in Dark Gray Opaque K6898 
lW'x1W' 0.1875 іп, 0.25in — Dark Gray Opaque K6897 
5-ft, 10-ft 2'x2" 0.1875 in, 0.25in Dark Gray Opaque K6902 
EEVA 0.08 in Gray Opaque K6904 
6 Эд" х уд" 0.08 in Gray Opaque K6906 
Wx" 0.125 in Gray Opaque K6905 
KASEVA 0.275 in Gray Opaque K6903 
 UHMW Polyethylene 
Ye" x 10" 0.25 in White Opaque 2NJD2 
TA x19 0.25 in White Opaque 2NJC7 
10-ft 2'x2 0.25 in White Opaque 2NJC8 
3x3 0.5 in White Opaque 2NJC9 
3W'x3wW 0.5 in White Opaque 2NJD1 
Inside Plastic Item 
Outside Dia. _ Wall Thickness Dia. Plastic Length Color Clarity No. 
ABS Round Tubes 
VAN Vis" VA 3ft, 1ft Beige Opaque К7372 
Wy ТИ" V Vi Т 31,21t6ft1ft Beige aque — K7374 
% He Vi 3 Tt Beige Opaque К7375 
1,2" V VV 6ft Beige Opaque К7373 
[Carbon Fiber Round Tubes 
1 мл 1 қамы Yao" Vie", 78", A 4ft Black Opaque К7377 
UE : Vo % 
АЛИП Vie ж. ж. Ud 4 ft, 1ft, 3ft, 6ft Black Opaque — K7376 
"Cast Acrylic Round Tubes UNE 
234", 3', 314", 4", port 
4%", 5", 510", у" 5" BW" Gi" 1 ft, 6 ft, 3ft, 2 ft Clear Clear K7378 
6" 7 8" 12 0%", BY", 
7,8, Te tty" 
PETG Round Tubes 
га Тре Бут тала 
Meu MW i we Затен Clear Clar  K7379 inside нас; om 
Vi WP. yp. ЕЕ Outside Dia. Маі! Thickness Dia. Plastic Length Color Clarity No. 
Ws 2%. ж Ht yy {ye 60,20,30 Clear Clear К7380 -PE Round Tubes 
: A s WS V THOT a TE — 
19 1e WW 1%", WWW. samet 40 
“Polycarbonate Round Tubes 2", 2%", 291", ж 142,2  "wbgig White Opaque К7409 
NL MT A V WRR A 21,31, THO Clar Clear КИ — 5%", 89% 4391", T" ШАН 
wT ТИ? 9 We. T. ТИ" ПЖ, Т, ТИ, 2', ж.т, 1/5 5610 
1, 134", 2°, 1, 194,2", 214", 2,7, ж 155,22 8,3, АР White Opaque — K7404 
214", 2. 234", ж 214", 21", 234", 1 ft, 6ft, 211, 3 ft Clear Clear — K7382 3W 4", ДУР, 5' aw д ЪЗ 
3", 3%", 4" зи, 33A", 4%", TRAV, 178,2" Ae" Wu. 3g. TH, 1%' 3ft, 10 ft,6 ft White Opaque К7410 
56,778: 5394". 634", 794" MEN 2 Жж ж T. ia 3%, 5ft White Opaque К7405 
_PTFE Round Tubes T, TW, 1%, ч 8. 1,1 P 
алай Т TRATA 3H Ott 5 Opaque e ay Зв 1, 120 3ft, 10ft, 6ft White Opaque К7407 
%, УГ, We yer" Ye, Ae, — Sft, 1 ft, 6ft White Opaque К7389 TA" 2", 2W, 1 уо" 1" 10" 2", 38100, ; 
m D pu m 21 — White Opaque —К7385 З ^5 - iugi овие - MH бю K7403 
Wy dw ТУГ үлі WW, 1e, ТУО ft, 1ft, 6 ft, 3ft White Opaque К7387 1 ЫМ D Ue eR Whi e Opaque кта06 
V9 311 HK > ite Opaque 
1918; Hum zi 167, V^, 1", 196 2 ft, 3 ft, 1 ft, 6 ft White Opaque К7391 Ha yu дг? 3 White Opacue — ТІН 
X 198, 1949 Ye 38", 1" 19767 2ft Tf, 6ft White Opaque К7388 Wall бш Outside Item 
" val y 3ft White Opaque 60ТҮ21 Thickness Ww Plastic Length — Color _ Plastic Clarity No. 
Tir" Ae 6f White Opaque К7392 Polycarbonate aa Tubes 
Rom ж W, МУ AVE 116210 6ft, 3 ft White Opaque К7386 Ve ж 34 in TRES Clear Clear K6858 
TV 19 ж wT" 3ft, 2 ft White Opaque К7390 = р A 1821,3 
дт т іт А а Yea 2 2in "en Clear Clear K6861 
2 % 1 1ft White Opaque К7384 6 
“PVC Round Tubes “PVC Rectangular Tubes 
m а is Exi ова Opaque К7394 "T 4 2in 1 ft, 2 ft, 3 Gray Opaque K6861 
8 Va" ^e. A", Ve lear aque — K7393 ‚6 
Lr yw" yr 50 Clear aque К7398 " 19,2, 2%in, 37»  1ft6ft3 
NEZ ЕЙ? Va à 2ft Gray Opaque К7402 Уш 2%" іп,4іп,3%іп 2 Gray Opaque K6860 
тууа DTI DA 
oiu ж ЖАМАЛ» 38286810 Gray Opaque КТА00 -PVC Square Tubes — 
: Ty Da с VÀ " 50 Clear Opaque  K7399 Ye ad ibi 6 Gray Opaque K6858 
Ti pt W Ei yA SOT DOT бш Opaque (ris we Тыў ШЕ ҮШ HIE Opaque K6861 
ув" Ae" ти" 50 lear aque 1397 " " i 1 ft, 2 ft, 3 
p Vi 7" 10 Clear ГЕНІ 447101 Vg Tg 7 in 6 бгау Opaque K6859 


24/7 AFTER-HOURS SERVICE 


When you need products in a pinch, count on our 


After-Hours Service to open the Grainger branch nearest 
you, any time of day or night (a $50 fee may apply). 


> After hours, dial 1-800-CALL-WWG 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2213 


RAW MATERIALS 
Plastic 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


For more information on Plastics, see page 2208 


Plastic PTFE Cords 


= White Color 
= Opaque 


Plastic 
U-Shaped 
Channels 
Plastic Outside Outside Inside Inside Plastic Item 
Length Base Width Leg Length Base Width Leg Length — Color Clarity No. 
Polycarbonate 
0.49 in 0.4 in 0.39 in 0.35 in Clear Clear 60DP50 
1 0.365in — 0.345in 0.265іп 0.295 in Clear Clear 60DP49 
0.235 in 0.3 in 0.135 in 0.25 in Clear Clear 60DP48 
0.49 in 0.4 in 0.39 in 0.35 in Clear Clear 60DP47 
2 0.365 іп  0.345in 0.265іп 0.295 in Clear Clear 60DP46 
0.235 in 0.3 in 0.135 in 0.25 in Clear Clear 60DP45 
0.49 in 0.4 in 0.39 in 0.35 in Clear Clear 60DP44 
3 0.365 in — 0.345in 0.265іп 0.295 in Clear Clear 60DP43 
0.235 in 0.3 in 0.135 in 0.25 in Clear Clear 60DP42 
0.49 in 0.4 in 0.39 in 0.35 in Clear Clear 60DP41 
6ft 0.365in 0.345іп 0.265іп 0.295 in Clear Clear 60DP40 
0.235 in 0.3 in 0.135 in 0.25 in Clear Clear 60DP39 
PVC Type 1 
3.54 in 0.781 in — — Dark Gray — Opaque 1UNK1 
5ft 2.51 in 1.469 in — — Dark Gray Opaque 1UNJ9 
1.14 in 1.656 in — = Dark Gray Opaque 1UNJ7 
0.51 in 0.594 in — = Dark Gray — Opaque 1UNJ3 
UHMW Polyethylene 
1.25 in 0.734 in lin 0.609 in White Opaque 2NJC6 
3in Тіп 2.25 in 0.5 in White Opaque 2NJC5 
Tin 0.75 in 0.5 in 0.375 in White Opaque 2NJC4 
10 ft 15in 0.875 in lin 0.5 in White Opaque 2NJC3 
2in Тіп 1.5 in 0.625 іп White Opaque 2NJC2 
25in Tin 2in 0.625 in White Opaque 2NJC1 
3in {in 2.5 in 0.625 in White Opaque 2NJA9 
4.25 in 1.25 in 3.5 in 0.875 in White Opaque 2NJA8 
Plastic Perforated Sheets 
= Round hole shape 
Plastic Item 
Hole Pattern Hole Diameter — Thickness Plastic Width — Plastic Length No. 
Polypropylene 
0.063 in 48 in 32 in 5PCY1 
hin 0.063 in 48 in 96 in 5PCY4 
Staggered 0.125 in 48 in 32 in 5PCX3 
09 0.125 in 48 in 96 in 5PCX9 
34s in 0.125 in 48 in 32 in 5PCX2 
0.125 in 48 in 96 in 5PCX8 
0.125 in 48 in 32 іп 5PCW9 
Straight Yin 0.25 in 48 in 32 in 5PCW5 
0.25 in 48 in 96 in 5PCW7 
PVC Type 1 E 
Vin 0.25 in 48 in 32in 5PCY9 
Staggered Yi in 0.063 in 48 in 96 in 5PDA2 
0.125 in 48 in 96 in 5PCZ8 
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Inside Base Width 
Tin 
Tin 
15 in 
2 in 
2 in 


Find even MORE on Grainger.com? 


Plastic Length 


10 ft 25 ft 50 ft 
Plastic Item Item Item 
Diameter No. No. No. 
Plastic Diameter Tolerance «0.002 in 
0.028 in 30GA48 30GA61 30GA74 
0.031 in 30GA49 30GA62 30GA75 
0.035 in 30GA50 30GA63 30GA76 
0.039 in 30GA51 30GA64 30GA77 
0.047 in 30GA52 30GA65 30GA78 
0.05 in 30GA53 30GA66 30GA79 
0.055 in 30GA54 | 30GA67 30GA80 
0.062 in 30GA55 30GA68 30GA81 
0.07 in 30GA56 | 30GA69 30GA82 
Plastic Diameter Tolerance «0.003 іп 
0.078 in 30GA57 | 30GA70 30GA83 
0.094 in 30GA58 30GA71 30GA84 
0.1in 30GA59 | 306A72 30GA85 
0.125 in 30GA60 30GA73 30GA86 
Plastic J Legs 
= UHMW Polyethylene 
Plastic Plastic Rail Plastic Пет 
Width Length Gauge Thickness la 
in А 
3in 10 ft 12 У in 2NJE2 
Plastic б 
Sections 
< = 14" wall thickness 
» 10 ft. length 
= UHMW Polyethylene 
White 
Item 
Inside Leg Length Bottom Opening Width No. 
Vain yb in 2NJES 
{in Yin 2NJE6 
Yin Tin 2NJES 
YA in T%in 2NJE4 
1%in 1 іп 2NJE7 
Plastic Balls 
Plastic Plastic Item 
Diameter — Color Hardness No. 
Acetal 
y White — Rockwell M90 497Y76 
T White Rockwell M90 497Ү77 
16 White Rockwell M90 497Ү78 
Nylon 
V Off-White Rockwell M85 407Ү79 
VAI Off-White Rockwell M85 497Y81 
T Off-White Rockwell M85 497Y85 
Polypropylene 
ж White — Rockwell M85 497Ү86 
VAI White ^ Rockwell M85 497Ү87 
38 White — Rockwell M85 497Ү88 
VA White Rockwell M85 497Y89 
y White — Rockwell M85 497Y90 
1 White — Rockwell M85 497Ү91 
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RAW MATERIALS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Felt, Burlap, & Cork 
Felt Information 
WOOL FELT SYNTHETIC POLYESTER FELT 
Naturally flame-resistant, Type 1 wool felts will still burn when exposed to Economical synthetic felt. Ideal as a replacement for wool; however, polyester 
an open flame, although they will self-extinguish once the flame is removed. has lower sound-deadening, compression recovery, and wicking properties 
Material is naturally abrasion- and vibration-resistant. than wool. 
FELT COMPARISON CHART 
Alkalai 
Wool Fiber Tensile Resistance Compression Max. Abrasion Vibration Acid Resistance ^ Solvent 
mu Content (%) Durometer Hardness Strength (psi) (psi) Recovery (%) Temp (^F) Resistance Absorption Resistance (Dilute) ^ Resistance Color 
ool Felt 
. Grade ЕТ 95 30 to 40A  Extra-Firm 500 kk] 99 200 Excellent High Good Fair Excellent Off-White __ 
Grade F3 85 30 to 40A Firm 400 22 99 200 Excellent High Good Fair Excellent Gra i 
Grade F5 95 20 to 30A Medium 400 18 99 200 Good Medium Good Fair Excellent Off-White _ 
. Grade F7 80 20 to 30A Medium 250 12 99 200 Good Medium Good Fair Excellent Gray | 
. Grade F10 95 15 to 25А Soft 225 8 99 200 Fair Low Good Fair Excellent _ Off White | 
. Grade F13 75 15 to 25A Soft 225 2 99 200 Fair Low Good Fair Excellent Gray 
Grade F26N 45 5to 15А Soft 75 А 99 200 Роог Very Low Good Fair Excellent Gray 
Synthetic Polyester Felt 
. Polyester — 7510 85A Medium 500 — 85 300 Excellent Ultra-High Good Fair Excellent White 
Felt Strips and Sheets 
PLAIN | ADHESIVE PLAIN | ADHESIVE PLAIN | ADHESIVE 
BACKING | BACKING BACKING | BACKING BACKING | BACKING 
Density TYPE TYPE Density TYPE TYPE Density TYPE TYPE 
(Ib./ Item Item (Ib./ Item Item (Ib./ Item Item 
Thickness L W д. уй.) No. No. Thickness і W — sq.yd.) No. No. Thickness W — sq. yd.) No. No. 
Wool Felt Strips FIRM HARDNESS, F3 GRADE FIRM HARDNESS, F3 GRADE 
SOFT HARDNESS, F13 GRADE Ye in 10 ft Tin 2 2FHR9 2FJH2 Yin 12i  12in 2 2FHF7 2FJA7 
Yin 10 ft Tin 1 2FKD8 2FKX1 Vs in 10ft 1%in 2 2FHW3 2FJL5 Yin 12 іп 12in 4 2FHG2 2FJA9 
Win 10 Twin 1 2FKH2 2FLA4 Vein 10 ft 2 in 2 — 2FJR8 1 in 5 ft ci in 8 3EDT4 — 
W in 10 ft 2in 1 2FKL5 2FLD7 Vain 10 ft 1 іп 4 2ҒНТ4 2FJH6 Y in 12 in 2in 8 2FHG6 2FJB4 
Ye in 10 ft Tin 15 — 2FKX3 Yi in 108 1in 4 2FHW7 2FJL9 EXTRA FIRM HARDNESS, Fi GRADE 
TA in 10 1in 2 2FKE3 2ҒКХ5 Yin 10 ft 2in 4 2FJA1 2FJT3 Vie in 12in 12i in 1 2DAH6 2FGW4 
Vain 10 Twin 2 2FKH6 2FLA8 % in 10 ft 2 in 6 2FJA3 2FJT5 Yin i2in  12in 2 2DAH7 2FGW5 
Yin 10 ft 2in 2 2FKL9 2HUN5 Yin 10 ft {in 8 = 2FJJ1 Yin 5 ft 12 in 4 2FGW1 = 
win 10 ft Tin 4.25 2FKE7 2FKX9 У in 10 ft 2 in 8 2FJA5 2FJT7 Vain {Zin  12in 4 2DAH9 2FGW7 
Yin loft 1¥%in 425 2FKJ1 2FLB3 EXTRA FIRM HARDNESS, F1 GRADE VATI 5ft 12in 8 2FGW3 = 
Yin 10 2in 4.25 2FKN4 2HUN7 ¥ in 12 in {in 6 2FGY2 — Yin 5 ft 36 in 8 3EDR8 
SOFT HARDNESS, F26 GRADE Wool Felt Sheets Yin 12 in 12 in 8 2DAJ2 406F90 
Vs in 10 ft 2in 0.875 2HUV2 2HUY3 SOFT HARDNESS, F10 GRADE _ 34 in 12in 12in 12 2DAJ3 
TA in 10 2 in 1.625 2HUV3 2HUY4 % in 12 in 12 in 3 2FKA1 — 1in 12in 12in 16 2DAJA — 
Yin 10 2in 3.625 2HUV5 2HUY6 SOFT HARDNESS, F13 GRADE Synthetic Polyester Felt Strips 
MEDIUM HARDNESS, F5 GRADE lin 6ft 36 in 8 ЗНАМ/7 — MEDIUM HARDNESS 
Ys in 10ft  15in 1.5 2FKG6 2FKZ6 SOFT HARDNESS, F26 GRADE — — 1 in 10 ft 1in 1.125 2HVB2 2НУЕ5 
Yin loft 1%in 3 2FKH1 2FLA1 Vs in 12 in 12in 0.875 2HUN8 2HUV6 W% in 10 ft 2 in 1.125 2HVC5 2HVF5 
TA in 10 ft 2in 3 2FKL2 — Vain 12 in 12in 1.625 2HUP1 2HUV7 TA in 10 ft 1in 15 2HVB3 2HVE6 
Ў іп loft 17in 6 2FKH5 2FLAS Vo in 12in 12in 3.625 2HUP3 2HUV9 TA in 10 ft 2 in 15 2HVC6 2HVF6 
MEDIUM HARDNESS, F7 GRADE {in 6 ft 36 in 7.25 3HAX8 — Yin 10 ft Tin 3.125 — 2HVE7 
Yin 10 ft Tin 1.5 2FHV1 2FJP6 MEDIUM HARDNESS, F5 GRADE Bin 10 ft 2in 3.125 2HVC8 2HVF7 
Yin 10ft 1%in 1.5 2FHY4 2FJU9 Vs in 12 in 12 in 1.5 2FJV1 2FKL8 ТІНЕ Polyester Felt Sheets 
Yin 10 ft 2 in 15 — 2FJY3 Үріп 12in  12in 6 2FJV9 2FKN5 EDIUM HARDNESS 
TA in 10 ft Tin 3 2FHV5 2FJR1 MEDIUM HARDNESS, F7 GRADE Yin 6 ft 5 ft 1.125 2HUZ4 2HVD3 
Vain 1018 ТУ 3 2FHY8 2FJV4 Vain 6 ft 36 in 15 3HAUG — YA in 6ft 5ft 15 2HUZ5 2HVD4 
TA in 10 ft 2in 3 2FJC2 2FJY7 36 in 12in 12 іп 4.5 2FHG3 2FJD3 Yin 10 ft 6 ft 15 = 2HVD7 
36 in 118 Twin 45 — 2FJV6 Yin 12in  12in 6 2FHG5 2FJD5 Hin 6 ft 5ft 2.25 2HUZ6 = 
Yin 10 ft Tin 6 2FHV9 2FJR5 % in 12 іп 12 іп 9 2FHG7 — 36 in 10 ft 6ft 2.25 2HVA1 
win 108 Туп 6 2FHZ3 2FJV8 Yin 6ft БН 3.125 | 2HUZ7 2HVD5 
Yin 10 ft 2in 6 2FJC6 — 
( MJ May ) 
MATERIAL SPECIALISTS INC] с ork Roll & 
Burlap Fabric Sheet Stock 
Woven from natural jute fibers, this Thick i-o | пеп n m ТЕ” 1 kam га, miis "A 1 kem th 
coarse fabric is 100% biodegrad- Cork, Roll ог 9. у. Quietcork Grade 9. ay. exness ee 
able and recyclable. Burlap has | бае y mr gp т — ram st Ти ҢЫ [o URS Бот 
А ; A an ft .9-mm an rade 
ui dai iiu strength ш tear ye gn Вак 320 49CE54 1 3mm 44 Тап 88 4173 1 08mm 24i Tan ЗБ 4NMGT 1 
resistance. Large weave pattern Ж 39in Blue  32ft 49CE55 1 4-тт 4 ft Tan 66 ft 4NLZ4 1 Ve 24іп an 36in 4NMF9 1 
Its i s Ib s bilit И' 39in Red  32ft 49CE57 1 5-mm  4ft Тап  52ft 4NLZ5 1 Y 24in Тап  36in 49СЕ60 2 
results In exceptional breathability. Y 39in Тап 328 49CE56 1 Cork, Sheet W 24іп Тап 36in 4NMG2 1 
Used in multiple industries including VW  39in White 32ft 49CE58 1 BB13 Grade c b 24in Тап  36in m 1 
; ; ; 2.5-mm 4ft an  25ft 4МҮ2 1 Ув"  12in Тап  12in 49CE61 4 Ye 24іп an  36in 4NMG5 1 
textile, construction, agriculture, 3-mm 48 Tan 20% ANLY3 1 wo лот QUE тот авсево 4 W — 4f Tan 6 ft ANMH2 5 
and packaging. 55-mm 4 ft an 8ft 4NLYS 1 E X 4ft Tan 8ft 4NMH1 5 
5-mm  4fl Tan 208 4NLY4 1 Ww 12i Corkstone 24 in 49CE67 5 V  24in Tan 3біп 4NMG6 1 
Item BB14 Grade ПИШИ Dark 36in 4NLZ7 1 1.5-mm 24 in an 36 in 49CE68 5 
Thickness М L No. Ү” 4% Тап 656 ft 4NLY6 1 : Brown 3-mm 24in Тап  36in 49CE69 5 
6.75 oz Fabric Weight И" 48 ап 988 4М171 1 Ж 12іп Desert 24in 49CE63 5 QuietCork Grade 
30 in 50 ft LH Ж 24in Tan 878 4NLY9 1 X 121іп Harmony 24 in 49СЕ64 5 2.5-mm 36 in an  24in 4NLW4 1 
; 40 in 50 ft 48YG53 1.2-тт 4 ft an 545% 4NLY7 1 " in Lisbon 4-тт 36іп ап  24in 4NLW6 1 
Yein —40in —100ft —48Y649 15mm 4ft Tan 258 4МҮ1 1 Ж — 12in Country 24in 49СЕ65 5 
40 in 150ft — 48YG50 1.5-mm 4% an 437% 4NLY8 1 W' 12in Midnight 24 in 49CE66 5 
9 oz Fabric Weight " FGT70 Grade - Ж 24іп a 36 іп 425V99 25 
i 30 in 100 ft 48YG67 ж 48 ап 8ft 480068 1 " i ап 
Yein —340im —150ít 48Ү614 W 4f Tan  90ft486C60 1 1" 12i Brown 36in 4128 1 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2215 


ADHESIVES 
Spray Adhesives 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Industrial 


Grade 1 


76 


Spray 


Industrial 
Pol 


Description 
3M 
Heavy Duty 20 
Multi-Purpose #27 
Pressure Sensitive 72 


FoamFast 74 
Hi-Tack 76 


Super 77" 


nsulation 78 
Rubber and Vinyl 80 


Hi-Strength 90 


Shipping Mate 
Case Sealing™ 
Dry Layup Adhesive 
Adhesive Remover, 
Citrus-Based 
cre 

Spray Adhesive 
Loctite 

Maximum Strength 
Headliner Adhesive 
Sprayon 


General Purpose 


SP900 Heavy-Duty 
Gorilla 
Heavy-Duty 


Multi-Purpose 27 
6KWY1 


Hi-Tack 76 
3MA22 


Hi-Strength 90 
3MA16 


Adhesive Remover 


FoamFast 74 
3MA18 


Super 77" 
3MA23 


3KB83 


Industrial | 
Grade 


Industrial 
Grade 


Adhesive 
Remover 


Citrus Base 


Paper, Cari 


Spray Adhesives 
3M 


Heavy-Duty 20 and Multipurpose 27—Fast- 
tack sprays cover a wide variety of substrates. 


Pressure Sensitive 72—Industrial-grade 
formula is permanently tacky and repositionable. 
Can be used as pipe insulation lap adhesive. 


Foam Fast 74—Features high coverage, soft 
bond lines, and immediate bonds. 


Hi-Tack 76—High tack for 1-surface bonding. 


Super 77 Multipurpose—tigh-tack, fast- 
drying spray bonds quickly. Low soak-in for 
long-lasting bond. 


Insulation 78—Foam adhesive bonds polysty- 
rene with no surface degradation. 


Rubber and Vinyl 80—Neoprene-based adhe- 
sive is plasticizer-resistant. 


Hi-Strength 90—Creates a high-strength bond 
with excellent moisture resistance. Features 
variable-width lace spray pattern. 


Shipping Mate Case Sealing—Reseals cartons 
which come unglued or have to be opened and 
resealed. Holding strength in 10 sec. with carton- 
tearing strength in 5 min. Nonmisting, precise 
spray control. 


Dry Layup Adhesive—This sprayable, synthetic 
elastomer-based adhesive is designed to reduce 
the amount of time required for dry layup of 
fiberglass. 


Bonds Substrates 


Laminates, Metals, Plastics, Rubber, Wood 


dboard, Fabrics, Soft Foams 


Carpet Tiles, Cement Walls, Foam, Pool Liners, Polyethylene and Polypropylene 
Flexible and Rigid Foam, Upholstery Foam, Plastics (Latex, Urethane), Fabric, Felt, Cork 
Cardboard, Cork, Fabrics, Felt, Foils, Glass, Metal, Plastics, Rubber, Vinyl, Wood 


3M LOCTITE. KO 


Adhesive Remover, Citrus-Based—Leaves no 
residue and can replace mineral spirits, acetone, and 
other organic solvents for general cleaning. 


CRC 


Spray Adhesive—General-purpose, quick tack 
adhesive is ideal for labeling boxes and machinery, 
sealing packages for shipment, hanging insulation, 
repairing furniture, and displaying materials. 


LOCTITE 


Maximum Strength Headliner—Water-resistant 
aerosol formula is effective in contact with automo- 
tive fluids except gasoline. Sprays on clear. Air dries 
in 5 min. 

SPRAYON 


General Purpose and SP900 Heavy-Duty— 
Provide bonding for woodworking, installing 
insulation, and product line work. Dry quickly. General 
Purpose is foam-safe; delivered in a controlled mist 
spray pattern. SP900 Heavy-Duty forms permanent 
bonds; controlled lace spray pattern. VOC and MIR 
compliant. 


GORILLA 

Heavy-duty, multipurpose, and easy-to-use adhesive 
forms a clear, permanent bond that is moisture resis- 
tant, photo safe, and can be used on projects both 
indoors and out. Wide pad nozzle and controlled, fine 
mist spray allow even application. 


Cardboard, Carpet Tiles, Drywall Corner Beads, Fabrics, Films, 
Foam, Foils, Insulation, Metal, Paper, Plastics, Wood 


EPDM Rubber, Fabric, Felt, Cork and Fibrous Glass, Flexible Foam (Latex, Urethane), Glass 


and Ceramics, Leather, 


M 


(Flexible Vinyl), Plastics (High Perfo 


Elastomers), Rigid Foam (Urethane), Rubber ( 
5, Ceramics, Leather, Felt, Fabric, Cardboard, Insulation, Paper 
astics, Most 


Wood, Metal, Glas: 
Laminates, P 


Kick Plate: 


and Ceramics, Leather, 


5, 
Metal, Glass, Ceramics, Leather, Felt, Fabric 


EPDM Rubber, Fabric, Fel 


Laminates. 


etal, Paper and Cardboard, Plastics (ABS, PVC, Acrylic), Plastics 


rmance Nylon), Plastics (Polyolefin and Thermoplastic 
xcept EPDM), Wood and Hardboard 


Rubber and Supported Vinyl, Leather, Wood 
, Polyethylene and Polypropylene, Wood 


, Cork and Fibrous Glass, Flexible Foam (Latex, Urethane), Glass 
Metal, Paper and Cardboard, Plastics (ABS, PVC, Acrylic), Plastics 


(Flexible Vinyl), Plastics (High Performance Nylon), Plastics (Polyolefin and Thermoplastic 


Elastomers), Rigid 


Cardboa 
Glas 


Foam (Urethane), Rubber (Except EPDM), Wood and Hardboard 


rd and Corrugated Cartons 
s, Fabrics, And Roving 


Foam, Foils, Plastics, Papers, Cardboard And Cloths 


Cardboard, Carpets, Cartons, Cloth, Fabric, Fiberglass, Foil, Felt, 
Lighweight Foams, Plastics, Paper, Metal, Wood 
Laminates, Plastics, Glass, Cardboard, Ceramics, Metal, Particle Board, Paper, Wood 


Wood, Metal, Fabric, Foam, Most Plastics, Paper, Glass, Leather 
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Foam, Car 


Find even MORE on Grainger.com? 


pet, Fabrics, Plastics, Rubber 


VOC Levels Meet Temp. Item 
SCAQMD Requirements Range (F) Size No. 
No Up to 210° 20 oz. 6KWX9 
No Up to 140° 20 oz. 6KWY1 
No 0° to 120° 24 oz. 3KB82 
No 0* to 120* 24 oz. 3MA18 
No -30° to 200° 24 oz. 15E722 
No 0° to 160° 24 oz. 3MA22 
No 0° to 110° 16.75 oz. 3MA23 
No -30° to 200° 18 oz. 15E719 
No 0° to 150° 20 oz. 400622 
No 0° to 140° 24 oz. 3MA19 
No 0° to 200° 24 oz. 3MA20 
No 0° to 160° 24 oz. 3MA16 
No -30° to 200° 24 oz. 15E720 
No = 460.8 oz. 29UJ17 
No 0° to 122* 20 oz. 400624 
No 0° to 160° 24 oz. 3MA21 
No 0° to 150° 24 oz. 3RAL5 
No — 18.50 oz. 3KB83 
No 122° 24 oz. 13P445 
No 0° to 170° 16.75 oz. 29UJ66 
Meets SCAQMD Requirements -20° to 170° 16.75 oz. 406R82 
Meets SCAQMD Requirements — -20? to 170° 16.25 oz. 406R81 
Meets SCAQMD Requirements 32710 120° 14 oz. 453U46 
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ADHESIVES 


Epoxy 


3M Devcon 4 пөстте ӨЗ ОПЕ mow 


Epoxy Adhesives 


Use epoxy on a wide range of formulations to join 
construction elements together and form a strong 
bond. These adhesives protect underlying surfaces 
from dirt and moisture.They are widely used due 


Loctite—All Hysol Series are for use on metal and 
plastic. E-OOCL, E-OONS, E-20HP, E-30CL, and E-90FL 
can also bond to ceramics and glass. E-60NC are for 
use with electronics. Fixmaster Fast Cure Epoxy bonds 


to their resistance to chemicals and environments, to metal, ceramic, concrete, wood, glass, and plastic. 5-Minute Pin dm 
their high strength, and their ability to resist defor- 4KL23 and 3KE55 include 10 premeasured cups each. bein 55 AYKT2 
mation under sustained load. J-B Weld—All bond to metal and plastic. Weld and 
ЗМ Scotch-Weld—All DP series adhere to metal Professional Series also adhere to wood. Kwik Weld -p eme Fixmaster 
and plastic. DP110 also bonds to rubber. DP420 also also bonds to fiberglass. Use Marine Weld for ceramic, — ' түрен 
adheres to ceramic, glass, and wood. DP460 is also fiberglass, glass, masonry, and wood. 
for use with ceramic and wood. Super Glue—Quick Setting Metal is for use on alumi- 
Devcon—All bond to metal, glass, ceramic, num, copper, stainless steel, brass, iron, and steel. 
concrete, and wood. Plastic Fusion is for use on plastic, rubber, metal, J-B и Quick 
Gorilla Glue—For use on ceramic, metal, and concrete, and porcelain. All other epoxies are used for Weld Setting 
wood glass, metal, wood, rubber, and plastic. 2UV83 1FBG6 
Vibra-Tite—All adhere to ceramic, metal, and wood. 
Functional Full Mixing Shear Epoxy Max. Item 
Description Application Container Type Size Color Work Life Cure Cure Ratio Strength (psi) Temp Range No. 
M 
DP100 Bond. Fill, Seal Dual-Cartridge 1.6402 Clear — 20 min 48hr 11 1,500 300°F and Above 489.86 
DP100 Plus Per Dual-Cartridge 1.6407 Clear 4 тіп 20min — 48hr 11 1,500 300°F and Above —489J87 
DP105 Dual-Cartridge — 1.64 0z Clear 5 min 20min  48hr 1:1 2,000 200° to 249°F  489J90 
DP110 Bondin Dual-Cartridge — 1.640z Gray 10 min 20 min 48hr 1:1 3,500 200° to 249°F 489.91 
DP125 9 Dual-Cartridge — 1.64 0z Gray 25min  2hr30min 7day 1:1 2,500 300°F and Above 489J93 
oo Dual-Cartdge 1:69 07 Of White 20min — 2 hr Мм b+ 4300 — - 200° 10946" 489198 
ч ual-Cartridge .69 oz Off-White min r r 2: 5 ° to 249° 4 
DP420 For The Structural Bonding Dual-Cartridge 1.6002 Black 20min 9hr  4hr 23 4500 500° to 249°F 480107 
DP460 Bondin Dual-Cartridge 1.6902 Off-White — f hr 4hr 48hr 2:1 4,650 200° to 249°F 189,99 
иы 9 Dual-Cartridge 1.64 oz Off-White — 1 hr 4hr 48hr 2:1 4,650 200° їо 249°F 489К01 
levcon 
or Fast Guring ani eneral, Syringe ^ 0.8507 Amber 6min 45mintothr12hr 1:1 1,900 200't0249F 54462 
5-Minute® Epoxy For Ra id СЫП and General 
Purpose Rigid gan ino mii Dual-Cartridge 1.69 oz Off-White З тіп 45 minto1hr12hr 1:1 1,900 200° to 249°F 4TT42 
nd etal Bonding that Requires Fast 
uring and Greater Gap Filling Capabilities, А i i r _ 
ee ee Disappearing Blue Coloring Tells You When the Syringe 25mL Gray 7min 1030 тіп 12hr 1:1 2,500 5E156 
роху Product Is Thoroughly Mixed for Easy Use 
For all Metal Bonding that Requires Fast т А _ i А E __ 
Curing and Greater Gap Filling Capabilities Шы Cartridge 50 mL 4 min 1hr30min 48hr 1:1 2,500 41T41 
- pa yringe 25 mL — 81012 min 2hr 16hr 1:1 2,250 — 5E157 
: ida Clear Epoxy Dual-Cartridge 50mL — —  81012min 2hr 16м {1 2250 = 41140 
orilla 
Epoxy Adhesive enaringrane Bonding For Home; Syringe 08502 Clear 5min 1hr30min 24hr 11 2,600 200't0249F — 4YKT2 
Loctite i 
Hysol E-OOCL™ = Dual-Cartridge 1.6907 Clear — 3.5 min 15min  24hr 10 2,160 300°F and Above — 4UK08 
Hysol E-OONS™ Dual-Cartridge — 1.69 0z Clear 3 min 15 ті!  24hr 11 1,600 199°F and Below — AUK11 
Hysol E-05CL" Fast Fixture, High Peel, Low Odor Dual-Cartridge 1.6902 Clear 3 min 30min  24hr 11 1,430 250° їо 299°Е . 2VRH6 
Hysol E-20HP™ = Dual-Cartridge 1.6907: Tan 20 min 2 hr 24hr 2: 3,270 250° їо 299°F ^ 4UK09 
Hysol E-30CL™ Chemical Resistant, Impact Resistant, Low Viscosity Dual-Cartridge 1.6907 Clear 30 min 3hr 24hr 2:1 3,100 250° їо 299°Е 2ҮВН9 
Hysol E-60NC™ Non-Conductive Dual-Cartridge 1.6902 Black Thr 3hr 24hr 11 2,630 250° їо 299°F — 2VRJ1 
y Dual-Cartridge — 6.76 oz — Black ihr 3hr 24hr 11 2,630 250° to 299°F 2VRJ2 
Hysol E-90FL™ _ Dual-Cartridge 1.6902 — Gray 90 min 3hr 24hr 1:1 810 200^to249"F — 4UK10 
Hysol E-120HP™ Dual-Cartridge 1.6902 Amber 120 тіп 3 hr 24hr 2:1 4,300 300°F апа Above 40К12 
Hysol 608" Dual-Cartridge 1.6902 Clear 5 min 15 min 24hr 1:1 2,980 199°Ғ and Below 2VRH7 
y Fast Fixture, High Peel, Low Odor Tube 2.807 Clear 5 min 15 min 24hr 11 2.980 199°F and Below 2VRH8 
Hysol Potting Compound Bonding, Encapsulating, Potting Dual-Cartridge 13.5302 Black Thr 3 hr 24hr 1:1 2,630 250° їо 299°Е 19TT87 
Plumbing Repairs Stick 4.0 oz White 15 min 30min 30min 1:1 900 300°F and Above  1YDZ8 
А ап 40g ray 5 min 10 min 12hr 11 2,000 199°F and Below 4KL23 
Fixmaster® Fast Cure For Bonding Glass, Rubber and Metal Can {0.002 Gray 5min 10min 12 hr 11 2,00 199°F and Below 3KE55 
Bonge And PIENE Syringe 1002 Clar  8min = ihr 1:1 2,300 300%Ғапа Above 5YGU7 
J-B Weld à 
J-B Weld For Repairing and Bonding Heavy Duty, Automotive, Tube 1.4040: Gray 30 min 6 hr 24hr 1:1 3,960 300°F and Above 201/83 
J-B Weld Professional Home, Industrial, Farm and Marine Situations ube 5.00z Gray 30 min 6 hr 24hr 1:1 5,020 psi 300%Ғ and Above 21//88 
For Repairing Hobbies and Crafts, Hot and 
i А Cold Pipes, Furnaces, Hot Water Heaters, A E ор 
J-B Kwik Weld Disposals, Toilets, Appliances, Tools, ube 1.00z Gray 2 min 3 hr 6hr 11 2,424 300°F and Above 2UV85 
Yard Equipment and Electrical Plugs 
MarineWeld For Repairing And Bonding Marine Applications ube 1.002 Gray 20 min 6hr 24hr 1:1 3,960 300°F and Above 5DFVO 
pM Apply With Appropriate Tool In An Even Coat ube 5.00z Gray 4 min 6 hr 24hr 11 2,424 300°F and Above 146802 
Super Glue 3 2 
Fast Honding ing Нератпо игара ube 0502 Yellow 4to6min 30min 24hr 13 1200 199*FandBelow 3EHR5 
Quick Setting Repairing and Bonding For Home 
Dad Ortice and Marine Syringe 1002 Yellow 4to6min 30min  24hr 1:1 1,2200  199"FandBelow  1FBG6 
Quick Setting Metal Industrial Strength, Repair and Bonding of Metals Syringe 1002 Gray 4to6min 1hr 24hr 1:1 2,500 300°F and Above 1FBG9 
Instant Setting 90 Second Setting For Fast Bonding Syringe 1.00z Yellow 90 ѕес 10min  24hr 11 2,000 199°F and Below 3EHR4 
S tA All Purpose, Small Jobs ube 3g Yelow 90sec 10 тіп  24hr 11 2,000  199"FandBelow 6KWD9 
Super Strength derer Strength Bonding and рат For Syringe 1002 Yellow 30min 7hr — 24hr 11 2000 200° 10249°Е 1ҒВ08 
Plastic Fusion iig ДЫ um Syringe 1002 Yellow 5to10min  5min 24hr 1:1 4,000 250'10299F  1FBG7 
Vibra-Tite 
For Bushing Assembly in Cars, Fiberglass Decks 
in Boats, Relays and Controls in Electronic 
905 Quick Cure Equipment, Lawn Sprinklers, Office Partitions, Dual-Cartridge 1.6902 Clear 6 min 6 min 24hr 11 1,000 250° to 299°F 49СҒ04 


Pump Casting Components, Golf Clubs, 
Home Furniture and Surgical Instruments 
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Acrylic, Plastic & Urethane Details on page A1. 


Devcon. zocrre GM 


Acrylic Structural Adhesives 


These durable acrylic adhesives combine the benefits of fast process speeds with tough, durable, and envi- 
ronmentally resistant bond strengths. They perform well against the elements because they are waterproof 
and stand up to UV exposure. Feature a higher tolerance for unprepared surfaces. 


DEVCON 

Plastic Welder—Bonds most plastics, bare metals, and dissimilar substrates. 
LOCTITE 

Loctite 324/325/326—Bond to alnico, ferrite, and neodymium metals. 


ADHESIVES Scan. Order. Done. = 


Depend 330—Bond to ceramic metal, plastic, and wood. 


3M 
Plastic Welder Depend 330 Bonds to low surface energy plastics (LSE), thermoplastics, composites, and metals. 
5E158 4KL14 
Container Functional Shear Item 
Description Type Type Size Color Work Life Cure Full Cure — Strength (psi) No. 
Devcon 
Plastic Welder" Non-Sag Adhesive For Vertical Applications To Metal, Glass, Phenolic, Ceramic — Syringe 25 mL — 6 min 15 min 24 hr 3,500 5E158 
Loctite 
Loctite® 324" Larger Gap Applications, Impact Resistant Bottle 1.690z Amber 5 min 40 min 24 hr 2.700 2LTC7 
Loctite? 325" High Temp., Chemical Resistant Bottle 1.69 oz Amber 5 min 5 min 24 hr 1,600 21TC8 
Loctite? 326" High Strength, Fast Fixture and Cure, Solvent Resistant 5018 1.69 02 Amber 5 min 10 min 24 hr 2.200 2LTC9 
6 ти Mi ive Ki yringe 0.85 oz Yellow 5 min 5 min 24 hr 3,300 4KL14 
eu 330 No-Mix Adheslve Kit Tube 6.7602 Yellow 5min 5min 24hr 3,300 4КІ15 
3 
DP8005 Medium Viscosity Dual-Cartridge 1.52 oz Black 3 min 3hr 24 hr 2,000 492641 
м 3M 
Scotch-Weld" 
lec à hacer 
|е Aes = m 
Plastic Adhesives 
Plastic adhesives are resistant to weathering, oil, water, and plasticizer migration. They create a permanent 
bond. Fiberglass-reinforced polyester is ideal for long-lasting repairs. 
1099 Scotch-Weld—Bonds vinyl extrusions and sheeting, fabrics, foams, and many plastics. 
1099 Scotch-Weld PR100 4475 Industrial Plastic Adhesive—Bonds many ceramics, glass, leather, cloth, and vinyls. 
3XH42 400G26 » ae $ 
PR100—Precision nozzle. Recommended for gasket attachment, small joint assembly, jewelry assembly, 
Orthopedics and footwear. 
Container Container Cured Begins Functional Full Shear Application Item 
Description Materials Bonded Type Size Color Family to Harden Cure Cure Strength Temp. Range No. 
p . ; Сап 141 Beiges — 24 hr 24 hr. 1,306 psi 1655 Than 230°F — 2RUE7 
1099 Scotch-Weld Fabric, Foam, Plastic Tube — 5.00z Beiges 40min  NotRaled 24.  1.306psi Less Than 230°F 3XH42 
4475 Industrial Plastic Adhesive Fabric, Glass, Leather, Plastic, Vinyl Tube 5.0 о2 Clears 5 min Not Rated 24 hr. 1,000 psi Less Than 2309: — 3XH51 
Cardboard, Ceramic, Cork, Fabric, Felt, Vinyl, Glass, un ; En 
PR100 Leather, Metal, Paper, Plastic, Foam, Rubber, Wood Bottle 0.7 oz 10to30sec  24hr 24hr — 2,100 psi 400626 
LOCTITE. 
Urethane Adhesives 
= 1.69-02. cartridge 
= Temp. range: -65° to 250?F 
Urethane or polyurethane adhesives exhibit superior moisture and humidity resistance, as well as good tough- 
ness and flexibility. They bond a wide variety of materials, including most metals plastics, and composites. 
Hysol U-O5FL—Bonds a variety of metals, as well as plastics, glass, wood, and more. Can also be used for 
potting and encapsulating strain and heat sensitive electronic components. 
Hysol U-O5FL Hysol U-O9FL—Ideal for bonding polycarbonate and other plastics, glass, and metal. Suited for applications 
4UK14 requiring a clear, nonyellowing bond line. 
Hysol U-09LV— Bonds polycarbonate and other plastics, glass, and metal. Suited for applications requiring a 
clear, nonyellowing bond line. 
Functional Shear Item 
Description Type Color Work Life Cure Full Cure Mixing Ratio Strength (psi) No. 
Hysol® U-05FL" No-Mix Adhesive Kit Off-White 5 min 3hr 72 hr 12 930 40К14 
Hysol® U-09FL" For Plastic, Impact Resistant, High Peel Clear 10 min 2hr 72 hr 11 1,460 ИШАН 
Hysol® U-09LV™ Low Viscosity, Medium Work Life Clear 10 min 3hr 72 hr 11 1,146 2VRJ4 
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ADHESIVES 


1-800-GRAINGER (472-4643) Applicators 


I 
— Westward Cox 
48H964 126283 
| cs 
b" 
Loctite 
3NVL4 
Newborn 
3EAD9 
А? p» 
‘a rj Eura C 
" ЖЕ ИРЕР" N 
3M GSN Devcon. лостутЕ == W 
у 
Mfr. ltem Pkg. 
Description For Use With Application Mixing Ratio Includes Model No. Qty. 
Westward 
Manual Applicator _ 
Dual Cartridge Manual 50mL Duo-Pak Cartridges uo Сайтына 11,21 (2) Plungers 48H964  48H964 1 
Plunger 
; ; ы ; ; . PEINT Plungers for 1:1, 2:1, 
Epoxy Applicator Plungers Dual Cartridge Manual Applicator Use with Applicator 48H964 — 1:1, 10:1, 2:1, 4:1 4:1. 10:1 Mix Ratios 48H965  48H965 1 
Static Mix Nozzle | i 
Mixing Epoxy nr е, 50mL Cartridges, Duo-Pak Cartridges 1:1, 2:1 48H967 48Н967 10 
Mixing Epoxy Applicator Nozzle, 21 ; , м Use With Duo-Pak aca 7 Click Injectian Fitti 
Cascades, 6 in Length, Round Connector 50mL Cartridges, Duo-Pak Cartridges Epoxy Cartridges 1:1,2:1, 41 E-Z Click Injection Fitting 48H966 48H966 10 
rd b da 50mL Cartridges, Duo-Pak Cartridges 1:1, 2:1 48H968  48H968 10 
3M й 
ixi 45mL Duo-Pak Cartridges, sm с = 
Mixing Nozzle EPX Plus Il Applicator Mixing Nozzle 10:1 NOZ 33HE86 36 
Cox 
Manual Applicators Я С _ 
200mL Cartridges To Dispense Sealants 1:1, 10:1, 2:1, 4:1 А ; Қ M200XMR  3EPT4 1 
Dual Cartridge 400mL Cartridges And Adhesives 13.103,23,4: Plunger Kits for 4 Mix Ratios -M40OXMR —3EPTS — 1 
50mL Cartridges — 1:1, 10:1, 2:1, 4:1 Plunger Kits for All Mix Ratios МР25 126283 1 
Manual 10 oz Cartridges To Dispense Sealants 18:1 _ 41004-XT 23YJ69 1 
10 oz Cartridges and Adhesives 26:1 41004-2T 23YJ70 1 
Pneumatic Applicators 400mL Сайта 1:11, 10:1, 2:1, 4:1 A400LPMR 126285 1 
; mL Cartridges _ 11, 10:1, 2:1, 4: Я A А 
Dual Cartridge 200mL Cartridges 1:1, 10:1, 2:1, 41 Plunger Kits for All Mix Ratios -A200LPMR 426284 1 
Devcon — — 
Manual Applicator — — y - ҮШ 
mL Cartridges, 47m se with Devcon 47m ы 41-9 
Mark 5 Cartridges, 50mL Cartridges and 50ті DevPak 13, 10:1, 2:1 (3) Plungers 14280 41748 1 
Static Mix Nozzle _ П u 
udi 5 Stepped Tip 50mL Cartridges, Mark 5 Gun Use with 4TT43 Applicator Gun 1:1, 10:1, 2:1 — 14285 4TT44 1 
octite 
Manual Applicator 
| 2 Use With 50mL 4 2. Е ў 
Dual Cartridge Manual 50mL Cartridges Epoxy Adhesives 1:1, 2:1 1:1 Plunger, 2:1 Plunger 720228 3NVL4 1 
Static Mix Nozzles 
Mixing Nozzles 50mL Cartridges, A Style Cartridges Use 50mL Epoxy Adhesives 1:1, 2:1, 41 . 833982  3NVL6 10 
Stepped End A Style Cartridges, All Hysol 50mL Cartridges “Som Cartridges 11, 21, 41 Stepped Tip 720230 40К16 10 
Newborn 
Manual Applicators 
16 oz Cartridges, 22 oz Cartridges, Use With 300mL x DENT ; г А p 
snap-in snapÖut Pushi Disk 300mL x 300mL Adhesives 300mL Adhesives 1:1, 2:1, 4:1 Push Disks for 3 Mix Ratios 535-XSP ЗЕАЕ2 1 
Mixpak and TAH 200mL Cartridges, А А 7 4204 4 A A A Қ 
Mixpak and ТАН 400mL Cartridges Use With 400mL Adhesives 1:1, 10:1, 2:1, 4:1 Push Disks for 4 Mix Ratios © VR400-XSP ЗЕАЕ5 1 
Pneumatic Applicator 
Snap-In/Snap-Out Push Disk 16 oz and 22 oz Cartridges Adhesives 1:1, 2:1, 41 = 830A30 3EAD9 1 
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ADHESIVES 
Repair Putties 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. m 


Epoxy, Urethane, and 


EA 3463 Metal Magic Steel Stick 


5TT85 


I — 
LOCTITE. — — 


Fixmaster 2000? Putty 
2TKR6 


WaterWeld 


WaterWeld 
2UV86 


C d ә 
Q: HARDMAN 
ERSA 


Silicone Adhesive Packets 
a 1:1 mixing ratio EPOXY ADHESIVES SILICONE ADHESIVES URETHANE ADHESIVES 
= Full cure: 24 hr. Chemical- and Flexible once cured to form a bond — Fast-setting adhesives have 
= Pkg. of 10 water-resistant that resists moisture, vibration, excellent tear, abrasion, wear, 
(3.5g) packets опсе cured. ozone, and temperature extremes. and scratch resistance. 
Work Mfr. Item 
Typ Substrates Color Life Model No. 
Epoxy Adhesives 
Fast Setting, Non-Sag, One Time Use wood, glass, metal, stone, ceramics and leather White 5 тіп 4008-BG10 3KZM 
Fast Setting, One Time Use Wood, Glass, Metal, Stone, Concrete, Ceramics and Leather 3min 4001-BG10 3KYZ1 
General Purpose, One Time Use Wood, Metal, Concrete, Fabrics, Most Plastics, Ceramics Amber 45 min 4006-BG10 3KZA2 
Machinable, One Time Use Metal, Wood and Hard Plastics Silver — 25 min 4002-BG10 3KYZ3 
One Time Use Wet Surface Patch stone, concrete, metal, glass, china, wood and fiberglass. Gray — 25 min 4003-BG10 3KYZ5 
Water Clear One Time Use metal, ceramics, glass, porcelain and wood Clear ihr 4004-BG10 3KYZ7 
Silicone Adhesives 
One Time Use metal, glass, wood, ceramics and many plastics Off-White 10 тіп 4030-BG10 3KZC3 
Urethane Adhesives 
High Peel Strength, One Time Use Rubber, Leather, China, Many Plastics Tan 5 min 4022-BG10 3KZA6 
Semi-Rigid, One Time Use Rim Ports, Rubber, Flexible Electrical Connections White 5 min 4023-BG10 3KZA8 


---406717Е. . 


Firma tee 


EA 3473 Fast Set Steel Putty 


2TKP9 


LOCTITE. e» 


Repair Putties 
LOCTITE 
EA 3463 Metal Magic Steel—Seals pipes, gas 


tanks, water tanks, and vessels. Epoxy stick can be 
kneaded. 


EA 3471 Steel Putty—Steel-filled, nonsagging 
epoxy bonds to stainless steel, concrete, cast-iron, 
and other metals. 


EA 3472 Steel Liquid—Steel-filled, pourable 
epoxy bonds to steel, cast-iron, stainless steel, and 
concrete. 


EA 3473 Fast-Set Steel Putty—Trowelable putty 
sets quickly and is machinable when cured. 


EA 3476 Stainless Steel Putty—Trowelable putty 
matches the thermal expansion coefficient of stain- 


HERCULES” 


less steel. 
Wood Restore 
39F873 
Shear 
Description Type Color Temp. Range Strength 
Loctite 
EA 3463 Metal Magic Steel Steel Filled, in Stick Form Gray Up to 250°F 2,500 psi 
PC 7222 Wear Resistant Putty Epoxy Gray -20° to 225°F = 
EA 3471 Steel Putty Steel Filled, Non-Slumping Gray Up to 225°F 4,900 psi 
МЕН i 7 " Gray Up to 225°F 6,000 psi 
EA 3472 Steel Liquid Steel Filled, Self-Leveling Gray Up to 225°F 6,000 psi 
EA 3473 Fast Set Steel Putty Steel Filled, Non-Slumping, Faster Setting Gray Up to 200°F 4,600 psi 
EA 3476 Stainless Steel Putty Stainless Steel Filled, Non-Rusting, Non-Slumping Gray Up to 225°F 4,600 psi 
EA 3478 Superior Metal Ferro Silicone Filled, High Strength Dark Gray Upto 250°F 5,500 psi 
PC 7254 Aluminum Putty Aluminum Filled, Non-Slumping Aluminum Upto 200°F 4,000 psi 
Fixmaster 2000° Putty High Temperature Gray Up to 2000°F 675 psi 
J-B Weld 
SteelStik Waterproof, Petro, Chemical, and Acid Resistant Gray Up to 300°F 1,000 psi 
Waterweld Underwater, Petro, Chemical, and Acid Resistant Off-White Upto 250°F 700 psi 
KwikWood Epoxy Putty Solvent Free, 1 Part Tan — 500 psi 
Taupe — = 
Wood Restore Wood Restore Taupe = = 
PC Products 
7 А m Gray -20 їо 250°Е 900 psi 
PC-Plumbing Hand Moldable, 2-Part Epoxy Gray -20° to 250°F 900 psi 
Hercules 
Proproxy 20 Fast Acting Dark Gray/Black = 700 psi 
1 NSF 61 Certified. 


2220 GRAINGER. 
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EA 3478 Superior Metal—Renews and protects 
surfaces from corrosion and abrasion in harsh environ- 
ments. Use on fuel and gas tanks, pipes, and elbows. 


PC 7254 Aluminum Putty—tTrowelable epoxy can be 
machined when cured. 


Fixmaster 2000°F Putty—Trowelable, machinable 
putty fills and restores damaged and cracked metal. 


J-B WELD 


SteelStik—Hand-kneadable and steel-reinforced 
putty. Requires no tools or prep time. Makes permanent 
repairs on wet and dry surfaces. 


Waterweld—Hand-kneadable. Cures under water. For 
metal, plastics, and composites. Safe for use with PVC 
plumbing and potable water contact. 


KwikWood Epoxy Putty—Repairs and rebuilds 
damaged, missing, and rotted wood quickly. 


Wood Restore Repair Putty—Easy-to-sand putty fills 
cracks and voids in wood and can be painted in 1 hr. 
Use indoors or out. 


PC PRODUCTS 


PC-Plumbing—For sealing plumbing components with 
potable water contact. Cures wet or dry. Waterproof after 
cured. Use on PVC, ABS, stainless steel, copper, galva- 
nized, black pipes, and tubing. 


HERCULES 


Mixes quickly and easily to form a permanent bond in 
20 min. Adheres to almost all surfaces including metals, 
masonry, wood, glass, ceramic, and some plastics. 


Functional Mfr. Item 
Work Life Cure Size Model No. 
3 min 10 min 402 209681 51185 t 
30 тїп 6hr 11b 235626 52HA74 
30 min 6 hr 11b 219292 5TT87 
25 min 6hr 116 235617 5TT82 
25 min 6hr 410 235618 2TKP7 
3 min 10 min 110 219293 2TKP9 
20 min 6 hr 110 235613 2TKP8 
20 min 6 hr 1 Ib 209822 5TT81 
20 min 6 hr 11b 235615 5TT80 
30 min 7 hr 807 235579 2TKR6 
5 min 30 min 202 8267-5 20184 
2 тіп 20 тіп 202 8277 2UV86 
15 min 60 min 1 02 8257 5DFV1 
— 1hr 12 oz 40003 39F873 
— ihr 32 02 40004 39Ғ874 
3 тіп 60 тіп 202 025598 4AUOC t 
3 min 60 min 402 045596 4AUG t 
- 20 тіп 402 2551506 5KAV9 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ADHESIVES 


1-800-GRAINGER (472-4643) Repair Compounds 


LOCTITE. 
Wear-Resistant Coating Kits 


Protect equipment from harsh industrial environments. Provide max. operating temp., compression strength, 


work time, and functional cure. Ideal for large-scale repairs. All include resin and hardener. Gray color. CN. 
= 
Compressive 
Descripti T "Rat i Чак Е ] | cu Range Е T Model пот => = 
escription e atio ife — FullCure — Range ode 0. я 

тр Coating, 318. Fine Particle Етап 30 min Вам. 1 209824  2TUP6 MS 
Surface Protective Coating, 6 | Fast Cure :3 Omn | өт г -65° to 225° 235598 2Т0Р9 ATE 
Surface Protective Coating, 25 [b Fine Particle Abrasion 41 — 30 min Shr -65%10 250° eh 209676 2TUP7 2TUP6 
-Surface Protective Coating, 25 1b High-Temperature 417 30 min Heat Cure -65°to 450° 15,000 235622 2ТОР8 


LOCTITE. 
Nordbak Brushable Ceramic 


This epoxy brushes on to form an ultra-smooth, high-gloss, corrosion-resistant finish that minimizes friction. 
Protects against turbulence, abrasion, and cavitation. Can also be used as a top coat over Loctite Nordback 
wearing compounds for surface rebuilding and lasting protection. Gray color. 


Mfr. Item 
Mixing Ratio Work Life Functional Cure Temp. Range Shear Strength Model No. 
30 min | 6 hr ‘Up to 200 12,500 psi 209826 5ТІ84 | 


LOCTITE. 


Belt/Rubber Repair and 
Etching/Cleaning Solutions 


= Up to 180°F 
URETHANE BELT REPAIR 
Abrasion-, corrosion-, and impact-resistant products repair conveyor belts and 


damaged rubber equipment. Nonshrinking and completely unaffected by oil, 
grease, and water. 


MR Flex 80 Liquid 
Repair Compound 
5ТТ77 


MR Flex 80 Putty Pourable Repair Compound—Rebuilds and repairs rubber 
parts and lines in pumps. Trowelable, 2-part putty bonds to metal, concrete, 
rubber, and some plastics. 


twr чл ate диэ 


MR Flex 80 Liquid Repair Compound—Castable, 2-part urethane makes 
molds, fixtures, and expansion joints. Use for nonscratching holding fixtures. 


Fixmaster Rapid Rubber Repair Urethane—Premium-quality belt repair for um 
damaged rubber equipment. Quickly and easily repairs with the same durability 


and flexibility as the belt. 


ETCHING AND CLEANING SOLUTIONS 
For use with Rapid Rubber Repair 2WKR2. 


- LOCTITE. 


Fixmaster Rapid 
Rubber Repair 


SF FM Etching 


18071 Agent Activator 


Urethane 2WKP8 
SF FM Etching Agent Activator etches surfaces for better bonding of 2WKR2 
urethanes. 
SF 8220 Flex Cleaner is a colorless liquid designed to thoroughly clean rubber, 
urethane, or metal surfaces before cleaning. Nontoxic formula dries quickly 
and leaves no residue. One-component liquid cures at room temperature and 
requires no mixing. 
Functional Tensile Mfr. 
E Description Type Mixing Ratio Work Life Cure Strength Size Model 
Ше Н Вера! a = = EUM 
MR Flex 80 Pourable Repair Compound ^ Trowelable, Corrosion and Impact Resistant 10 min .. 8hr 1,500 ) psi 116 209821 
MR Flex 80 Li Repair | Compound. Ideal for Casting Molds, Fixtures, and Parts 20 min 8hr 1,80 ilb 209820 
Fixmaster Rapi To Repair Conveyor B Belts and Line Pumps Д 1 тіп 2hr 400 mL 428557 


“Etching and 


Bottle, Enhances Bonds to Rubber 


2: 
02. Can, Cleans and Primes Surfaces 233307 


FIND MORE ONLINE 


Can't find it here? Go to Grainger.com? today to see our 
full selection of over 1.5 million products and the services 
and solutions to help you get it done! 
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Threadlockers Details on page A1. 


Threadlocker Guide 
Threadlockers significantly increase the reliability of threaded fasteners. Liquid fills gaps between threads to help form solid, unitized assemblies. 
They help prevent fasteners from loosening due to vibration and protect against rust and corrosion. Depending on the formula, threadlockers can be 
primerless and oil tolerant. 


Color Strength Level Disassembly Removable With Full Cure Time Optium Temp. Ranges For Fastener Diameter 
Purple Low Removable Hand Tools 24 Hour -65 to 300°F Up to 1⁄4" (6mm) 
Green Medium Removable Hand Tools 24 Hour -65° to 300*F Up to / (12mm) 
Blue Medium Removable Hand Tools 24 Hour -65° to 300°F Уа" to 4" (6mm to 22mm) 
Red High Permanent* Heat and Hand Tools 24 Hour -65° to 550°F Up to #' (36mm) 
Black High Permanent* Heat and Hand Tools 24 Hour -65° to 300°F Larger than 78" 


*No threadlocker is permanent. High strength can be removed using standard hand tools following direct exposure to temperatures of 450°F. 


ПӨСТІТЕ (iia 


Threadlockers 
Primerless Threadlockers—Allow you HIGH LUBRICITY 
to apply threadlocking material without High-strength formula with increased lubricity reduces fric- 
кт using priming activators. tion and achieves proper clamp load, even when exposed 
БЕ Threadlockers—Help prevent damage to vibration. Use for permanent applications on large metal 
mn to fasteners by sealing air gaps to stop fasteners over 76" dia. 
аети от отого Ри ает Рд еузтенея 
Purple Blue * ЖЕСЕ 
2У2С3 SHYH7 help increase adhesion to fasteners. For a Low-strength and fast-curing threadlocker can be used as a 


selection of primers, see page 2223. tamperproofing agent for screw heads. 


Wicking-Grade Threadlockers—Ideal STICK 
for threaded assemblies, these low viscos- Ѕетіѕоїі stick formula won't spill or leak. 
ity threadlockers flow or wick themselves 


onto threads. Meet MIL-S-46163A for ТАРЕ 2. 
% mos existing designs. 49CF71 also meets ASTM Offers convenience with no mess. Works with 3 wraps on 
SUR D 5363 for new design. threaded bolts every time. 
Threadlocker — Threadlocker Threadlocker Begins Item 
Color Classification Size Container to Harden Series Temp. Range Brand No. 
Low-Strength 
0.5 mL Capsule 10 min 222 -65? to 300°F Loctite 212С3 
10 mL Bottle 20 min 222MS -65 10 300°F Loctite 5E212 
Purple hreadlocker —50 mL Bottle 10тїп 222М6 -65°to300°F Loctite SE213 
49CF71 49CF49 250 mL Bottle 4 min 111 -60° to 3000: Vibra-Tite 49CE74 
Medium-Strength 
Primerless 10 mL Bottle 5 min 243 -65° to 360°F Loc j e SHYH7 
hreadlocker 50 mL Bottle 5 min 243 -65° to 360°F Loctite 5НҮН5 
250 mL Bottle 4 min 122 -60° to 300?F ^ Vibra-Tite 49CF38 
Blue 0.5 mL Capsule 5 min 242 -65? to 300°F Loctite 2VZC4 
hreadlocker 10 mL Bottle 5 min 242 -65% to 300°F Loctite 5A228 
50 mL Bottle 5 min 242 -65° to 300°F Loctite 2A269 
250 mL Bottle 4 тіп 121 -60° to 300°F У/һга-Тйе 49CJ64 
Wicking Grade 10 mL Bottle 20 min 290 -65° to 300°F Loc i e 5E216 
Green hreadlocker 50 mL Bottle 20 min 290 -65% to 300°F Loctite 5E217 
250 mL Bottle 4 min 150 -60° to 300°F  Vibra-Tite 49CF71 
Medium-Strength, Removable With Hand Tools 
"m Primeriess | 250mL Bottle 5 min 243 -65^10360€F Loctite | 5HYH6 
hreadlocker 250 mL Bottle 10 min 242 -65* to 300°F Loctite 4KL40 
High-Strength 
LOCTITE. Primerless 10 mL Bottle 10 min 263 -65° to 360°F Loctite SHYH9 
42 hreadlocker 50 mL Bottle 10 min 263 -65° to 360°F Loctite SHYJO 
r- 0.5 mL Capsule 10 min 262 -65° to 300°F Loctite 2VZC6 
: 0.5 mL Capsule 10 min 271 -65° to 300°F Loctite 2VZC7 
10 mL Bottle 4 min 2760 -65° to 300°F Loctite 1LLP8 
10 mL Bottle 10 min 262 -65° to 300°F Loctite 5E214 
10 mL Bottle 10 min 271 -65° to 300°F Loctite 5A230 
Red 10 mL Bottle 60 min 277 -65° to 300°F Loc i e 3KE48 
Plastic Fastener Threadlocker 50 mL Bottle 10 min 262 -65° 0 300°F Loctite 5E215 
2VZD1 50 mL Bottle 10 min 271 -65° to 300°F Loctite 5A231 
50 mL Bottle 60 min 272 -65* to 450°F Loctite 4KL51 
50 mL Bottle 60 min 277 -65° to 300°F Loctite 3KE49 
250 mL Bottle 4 min 131 -60° to 300°F _—Vibra-Tite 49CF49 
250 mL Bottle 9 min 140 -60° to 300°F  Vibra-Tite 49CF63 
250 mL Bottle 9 min 137 -60° to 450°F  Vibra-Tite 49CF57 
250 mL Bottle 9 min 146 -60° to 300°F  Vibra-Tite 49CF66 
High-Strength, Removable With Heat and Hand Tools 
Primeriess | 250mL Bottle 10min 263 -65°10360® Loctite  SHYH8 
Red ; z 
hreadlocker 250 mL Bottle 10 min 271 -65° to 300°F Loctite 4KL50 
250 mL Bottle 60 min 272 -65° to 450°F Loctite 4KL52 
High Lubricity Threadlocker 
Black High Lubricity оті Bottle 90min 2047  -65^t0300€F Loctite 191453 
Plastic Fastener Threadlocker 
Blue Plastle EE 7igz Bottle 15min 425 -65°to 180°F Loctite 2№201 
Stick Threadlocker 
Blue 0.32 oz Stick 5 min 248 -65° to 300°F Loc ji e 30058 
hreadlocker 0.67 oz Stick 5 min 248 -65° to 300°F Loctite 30052 
Red 0.32 02 Stick 5 min 268 -65° to 300°F Loctite 3UU56 
Stick 0.67 oz Stick 5 min 268 -65° to 300°F Loctite 30057 
Threadlocker Таре 
3UUS8 Medium-Strength, % in W x 260 in L Loctite БНҮЛ 
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ADHESIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Retaining Compounds & Primers 


LOCTITE. 
Retaining Compounds 


Retaining compounds fill the space between Note: Require a secondary heat cure at 356°F (180°C) to 
parts to hold them in place with a high-strength generate high-temp. resistance. 

bond. They harden in the absence of air (called High-Strength—Room temp.-curing adhesives 
anaerobic adhesives). Full cure in 24 hr. are for pulleys, cams, flywheels, and rotor-to- 


Low-Viscosity—Bond rigid metal assemblies. Shaft bonds. Fixture in 10 min. NSF/ANSI-61 
Fixture in 10 min. Agency approvals: CFIA, MIL-R- — Certified, ABS approved, and CFIA listed. 
460828 for existing designs, ASTMD-5363 for Specialty—Nonrun paste fills metal surface YES 
new designs. imperfections and repairs worn areas to keep 


High-Temperature—High-viscosity for repairing machinery Tunning. Repairs worn shafts, splines, 
valve sleeves, retaining valve seats, and affixing K8yWays, and housings. Fixtures in 20 min. CFIA 


cylindrical liners. Fixture in 30 min. CFIA listed. listed. 
Loctite 609 Loctite 660 
4KM29 5E227 
Shear 10mL 50mL 250mL 
Strength Filling Max. Item Item Item 
Description (psi) GapSize Temp. (^F) No. No. No. 
Low-Viscosity 
Loctite? 609 2,300 psi Up їо 0.006" —300?F 4KM29 4КМ30 -- Тгайе Shear Max. Item 
High-Temperature Name Strength (psi) Filling Gap Size — Temp. (°F) Size No. 
E. 2 3,800 psi Up to 0.015" 450°F 4KM32 4KM33 4KM34 Specialty - — 
igh-Strengtl ; т ; a o m 
Loctite® 680 4,000 psi Up to 0.015" 300°F | 4KM40 = ЗКЕБ1 Loctite® 660 3,335 psi Ир to 0.020 300°F 50ml 5E227 


OE ZOCTITE. 
Devcon. 3M 


Primers, Activators, 
and Accelerators 


Anaerobic adhesives cure in the absence of air and in the presence 


) Decon. 


of metal ions. When assembling inactive metal parts, which are low | е : rm 
in metal ions, primers are recommended to ensure proper adhe- | 1-10 Primer Ш 
sion. Use with anaerobic threadlockers, retaining compounds, pipe g 
sealants, and gasketing materials. 42% 
REX RE "EE care Primer Is Optional | 
omen Is Recommended for EBD Metals for Active Metals 
Aluminum - Anodized (Alodine, Irridite) and Pure, Brass, Bronze, 3 
Black Oxide - Natural or Chemical, Cadmium, Gold, Copper, Iron, Kovar, 6V556 2VRL9 2VFK6 2JCA4 49CH77 


Iconel, Magnesium, Plated Parts, Silver, Stainless Steel, Manganese, Monel, 
Steel - Galvanized and Magnetite, Titanium, and Zinc Nickel, and Plain Steel 


Mfr. Item 
Description For Use With Type Size Dry Time Viscosity Color Brand Model No. 
Primers 
61100 Anaerobics Adhesives Acetone-Based { gal. Can 30 to 70 sec 2 cps Light Green Vibra-Tite 61100 49CH60 
61102 Anaerobics Adhesives Acetone-Based 2 oz. Can 30 to 70 sec 2 cps Light Green Vibra-Tite 61102 49CH61 
61108 Anaerobics Adhesives Acetone-Based 8 oz. Can 30 to 70 sec 2 cps Light Green Vibra-Tite 61108 49CH62 
61202 Anaerobics Adhesives Acetone/Isopropanol-Based 2 oz. Can 30 to 70 sec 2 cps Amber Vibra-Tite 61202 49CH64 
61208 Anaerobics Adhesives Acetone/Isopropanol-Based 8 oz. Can 30 to 70 sec 2 cps Amber Vibra-Tite 61208 49CH65 
625 Cyanoacrylates Heptane-Based 4 oz. Can Less Than 30 sec 1 срѕ Light Amber Vibra-Tite 62504 49CH80 
Cyanoacrylates Acetone-Based 1 gal. Can Less Than 30 sec 1 cps Light Amber Vibra-Tite 62600 496.15 
626 Cyanoacrylates Acetone-Based 4 oz. Can Less Than 30 sec 1 cps Light Amber Vibra-Tite 62604 49CJ73 
Cyanoacrylates Acetone-Based 8 oz. Can Less Than 30 sec 1 cps Light Amber Vibra-Tite 62608 49CJ72 
Loctite Anaerobics to Ensure The 
7090 Cure of Inactive Surfaces and Speed — 1L Does Not Dry 17.5 cps — Loctite 88068 36D061 
the Cure of Machinery Adhesives. . 
| = атша 4-02. Can 510 15 min 10 cps Blue Devcon 15980 6V556 
Farane primer — Promotes Adhesion to 4-02. Can 30 min 10 cps Orange Devcon 15985 6V557 
. : Concrete, Rubber, and Wood 22 h Р ў 9 А 
Loctite 7088 Anaerobics Semisolid 17g Stick Does Not Dry Semisolid Teal Loctite 1069258 2VRL9 
Anaerobic Adhesives Aerosol 4.5 02. Aerosol 30 to 70 sec 2 cps — Loctite 209715 4KL21 
Loctite 7649 Anaerobic Adhesives Aerosol Can 25g Aerosol 30 to 70 sec 2 cps Green Loctite 231020 2VFK7 
Anaerobic Adhesives = = 30 to 70 sec 2 cps Light Green Loctite 135286 4КІЛ1 
Л Anaerobic Adhesives Bottle 1.75 oz. Bottle 30 to 70 sec 2 cps Amber Loctite 135285 2VFK6 
Anaerobic Adhesives And = 4,5 oz. Aerosol 3010 70 sec 2 cps = octite 135337 3HV17 
Sealants On Inactive Metals eet р Е 
Loctite SF 770 5 == S = — 8to 9 sec 0.62 cps = Loctite 2759219 794F22 
afety Walk 3M™ Safety-Walk™ Slip- B i un 
Primer Resistant Tapes and Treads Solvent-Based 1 qt. 15 min 900 to 1,500 cps 3M 19339 21YT80 
Mfr. Item On-Part Mfr. Item 
Description Size Color Brand Model No. Type Viscosity Size Life Color Brand Model No. 
Activators Р Ё Accelerators 
АШ Deneng 4.5-0z. Aerosol Yellow Loctite 209714 2VFK4 0.4 cps D 24 hr Clear Loctite 135294 19ТТ66 
Adhesive 1.75-02. Bottle Yallow Loctite 135276 тыйы 1 срв 2 oz. Сап {min Light Amber Vibra-Tite 62302 49СН71 
Fastbond 5 gal. Clear 3M 1 2JBR3 Heptane- 1 cps 2 oz. Can 24 hr Clear Vibra-Tite 62102 49СН67 
2000 NF 1L Clear 3M 1 2JCM Based 1 cps 4 oz. Can {min Light Amber Vibra-Tite 62304 49СН72 
32 oz. Clear 3M 56533 2JCA3 1 cps 4 oz. Can 24hr Clear  Vibra-Tite 62104 49СН68 
Accelerators Я 1 срв 8 oz. Can {min Light Amber Vibra-Tite — 62308 49СН73 
SF 7452 — Orange Loctite 2765219 Т94Р23 1 ср5 8 oz. Can 24 hr Clear  Vibra-Tite 62108  49CH69 
1срѕ  0.7floz.Spray 1 тіп Clear Loctite 229783 2VFJ9 
isopropanol- 1066 17502 ятт Clear Loctite 135316 — 2VFJ8 
Based оре 2 oz. Cant min Light Amber Vibra-Tite 62402 49СН75 
1 cps 4 oz. Can {min Light Amber Vibra-Tite 62404 49СН76 
1 cps 8 oz. Can 1min Light Amber Vibra-Tite 62408 49CH77 
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ADHESIVES Scan. Order. Done. 
Thread Sealants Details on page A1. 
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2. PIPETHREAD SEALANT 
% MLLADOX de ROSCAS (ш) 
104 _taunom comsysristt E 
uit Ober Cadore as fat 


- - 
RectorSeal #5 Slic-tite Paste w/PTFE 561 Thread 
4YRV9 2F896 Sealant Stick 


3UU53 


Vilira ТІТЕ) LOCTITE. mJ LACO Pipe Thread Нора Kit 
Pipe Thread Sealants and Repair Kits 


THREAD SEALANT PIPE THREAD SEALANT 

Anaerobic thread sealants are applied to a metal fastener and installed into a Seal threaded pipe fittings propery and block the leak path along the threads. 
metal assembly. In the absence of air and the presence of active metals, the Help make sure pipe joints are pressure-tight and waterproof. 

anaerobic compound will cure into a thermoset plastic, thus locking and sealing PIPE THREAD REPAIR KITS 

the fastener in place. Make permanent repairs to stripped, threaded assemblies in 5 min. Allow up to 
REFRIGERANT PIPE SEALANT 1538 in.-Ib. torque on a 1" bolt. Resist most shop fluids. 


Refrigerant Pipe Sealant has excellent solvent resistance on threaded fittings PIPE JOINT COMPOUND 
and pipes up to 3" dia. It has good chemical resistance and is recommended for = Pliable compound seals oily fittings and resists loosening by thermal expansion. 


refrigeration systems and service with aggressive chemicals. Use on water, steam, oil, and fuel lines. 
Gas Liquid 
Container Pressure Pressure Application Item 
Size Type Chemical Type Strength Color — Range Range Full Cure Begins to Harden Temp. Range Brand No. 
“Thread Sealant with PTFE 
402 Brush Top Can Polymeric Material — White = — — — — Permatex 3DPR7 
Can PTFE = Blue —2,000psi 10,000 psi Flexible Set Cure Time Varies = 20° to 140°F Rectorseal 4YRW8 
802 Can PTFE = White 2,000 psi 10,000 psi Non Setting Immediate Test = 20° to 140°F Весіогѕеаї 4YRW6 
Can PTFE — Blue —2,000psi 10,000 psi Flexible Set Cure Time Varies — 20° їо 140°F  Rectorsea| 4YRWO 
Brush Top Can PTFE — White — — — — — Permatex — 2GXY8 
16 02 Сап РТҒЕ — White 2000р! 10,000 psi Non Setting Immediate Test = 20° їо 140°F ^ Rectorsea| 4YRW7 
Can PTFE — Blue 2,000 psi 10,000 psi Flexible Set Cure Time Varies — 20° to 140:  Rectorsea| 4YRX1 
‘Thread Sealant 
1L Bottle Methacrylate Ester Low — White 10,000 psi 10,000 psi 24 hr — 72°F Loctite 6KXK4 
4 02 Сап — — Yellow 2,600 psi ‚000 psi Soft Set Pressure Test Immediately — 20° їо 1400: — Rectorsea|  4YRV8 
80z Can = — Yellow 2,600 psi  12,000psi Soft Set Pressure Test Immediatel = 20° їо 140°F ___Rectorseal__4YRV9 
— — — Black — — Varies Limitless — Rectorseal 46Ғ524 
Proprietary 
Polymeric Material 
16 oz Brush Top Can Containing — White — — Remains Tacky — 72°F Loctite — 16NH11 
Dispersed PTFE and 
Isopropyl Alcohol 
Can — — Yellow 2,600 psi 12,000 psi Soft Set Pressure Test Immediately — 20° to 140?F — Rectorsea| 4YRW1 
19g Stick Methacrylate Ester ow ite ‚000 psi = r = octite 3UU53 
Bottle Methacrylate Ester — — Purple 10,000 psi = = = 12°F Loctite 5A237 
Bottle Methacrylate Ester Low — Brown 10,000 psi = = = 72°F Loctite 4KM18 
Tube — — White = = = "Eum = Permatex 2GXX5 
; n rimed 1-3 hr, o ; 
50 mL Tube Dimethacrylate Ester Low White 24 hr Unprimed 6-24 hr 72°F Loctite 122238 
Tube Dimethacrylate Ester Medium White — 10,000 psi = = 24 hr 72°F Loctite 4KM24 1 
Tube Methacrylate Ester — Purple 10,000 psi 10,000 psi — — 12°F Loctite 6JZW3 
Tube Methacrylate Ester Low — White 10,000 psi — 24 hr — 72°F Loctite 4КМ15 
Bottle Methacrylate Ester — — Ригріе 10,000 psi = 24 hr — 72°F Loctite 4КМ12 
250 mL Tube Dimethacrylate Ester Medium White 10,000 psi = = 24 hr 72°F Loctite 4KM25 
Tube “Methacrylate Ester — — Purple 10,000 psi 10,000 psi — — 72°F Loctite 6JZW4 
Tube Methacrylate Ester Low — White 10,000 psi — 24 hr — TAF Loctite 4KM16 1 
‘Refrigerant Sealant 
10 mL Bottle Methacrylate Ester High Red 10,000 psi = = = 729 Loctite 1YDZ3 
250 mL Bottle Methacrylate Ester ig Red 10,000 psi — — — 72°F Loctite 1Ү074 
na Thread Sealant 
.25 02 Paperboard Holder PTFE — White —350psi 2,000 psi Soft Set Compound Seals within 2 min — 0* to 350°F La-Co 2F892 
80z Plastic Bottle With Brush Cap PTFE — White 3,000 рві 10,000 psi Soft Set Compound Seals within 2 min -50% to 500°F La-Co 2F896 
‘Pipe Sealants ЭКЕЕ 
olymerize = _ m = _ _ 
16 oz Bottle Vegetable Oil Black Permatex — 3DPR1 
Bottle Anaerobic High — Brown = = 24 hr = 72°F Vibra-Tite 49CH21 
50 mL Tube Anaerobic Medium Yellow = = 72 hr = 72°F Vibra-Tite — 49CH13 
Tube Dimethacrylate Ester Medium Yellow 10,000 psi 10,000 psi 24 hr 30 min -65° to 450°F Loctite 49CR90 
Tube Methacrylate Ester Low White 10,000 psi 10,000 psi 24 hr 30 min -65° to 450°F Loctite 49CR86 
Bottle Anaerobic High — Purple — — 24 hr — 12°F Vibra-Tite 49СН16 
250 mL Tube Anaerobic High — White — — 24 hr — 72°F Vibra-Tite — 49CH29 
Tube Dimethacrylate Ester Medium Yellow 10,000 psi 10,000 psi 24 hr 30 min -65° to 450°F Loctite 49CR91 
Tube Methacrylate Ester Low White 10,000 psi 10,000 psi 24 hr 30 min -65° to 450°F Loctite — 49CR87 
350 mL Brush Top Can Methacrylate Ester Low White 10,000 psi 10,000 psi 24 hr 30 min -65% to 450°F Loctite 49CR88 
Eie Repair Kits 
on — — — Yellow — — — — — Loctite 4KM86 
amy = = — Yellow — - = - - Loctite  2PAD3 
T UL Approved. 
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ADHESIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Instant Adhesives 


3M ro LOCTITE aay Vibra TITE} Шалыс 


Instant Adhesives 


= "Multipurpose" items fill gaps up to 0.004" 

= "Toughened" items provide increased impact and shear strength 
= "Gap-Filling" set slowly, allowing adjustment and filling up to 0.008" 29UJ23 49UU19 
= "Close-Fitting Parts" are solvent-free with high tensile and shear strengths for tight tolerance 

= "Porous Surfaces" bond a wide range of uneven and absorbent substrates 


Instant adhesives provide very strong bonds and start curing almost immediately. 


Trade ltem Pkg. 
2 Name Size Description Gap Fill Viscosity Temp.Range No. Qty. 
3M 
Scotch-Weld 51100 0.7 oz. Multipurpose = 80 їо 120cPs -65%10 180°F 29UJ23 1 
Gorilla 
Brush & Nozzle 10g Multipurpose = = -65° to 180°F 490019 1 
Loctite Ей = = m s 
y 3g т 0.006 in 300 cPs -65° to 22559: 3KE57 1 
zn Toz Toughened, for Close-Fitting Pars — 9 o9¢in 200 eps -65%102256Ғ БЕІІ 1 
m 3g i » m 0.005 in 90 cPs -65° to 250°Е 2МЕ61 1 
401 20g Multipurpose, Surface-Insensitive 0.005 in 90 cPs “65° to 250°F 2VFG2 1 
m Gap-Filling, Low Odor/Low ; “eR o] 
403 20g Bloom, Surface-Insensitive 0.008 in 1200 cPs 65° to 200°F 5ХВ48 1 ғу ғ ҮЕ 
404% % 02. Rubber O-Ring Bonder 0.005 in 80 cPs -65° to 180^F 5Е205 1 
4 02. Rubber Bonder 0.005 in 80 cPs -65° to 180°Е 360059 1 
406" 3g Wicking Grade, Surface-Insensitive 0.004 in 20 cPs -65° to 25096 2VFG3 1 
y 3g А 0.01 in Gel -65° to 1809: 2VFH8 1 
з 200 Multipurpose 0.01 in Gel 2659 10 180°F БЕ210 1 
410" 20g 0.008 in 3500 cPs -65?t0225^F 2VFG8 1 
3g Gap-Filling, Toughened 0.008 in 3500 cPs -65° to 225°F_2VFG7 1 
411" 200 0.008 іп 5000 cPs -65° to 210°F  4KL81 1 Пы 
jw 3g A A 0.006 in 110 cPs -65° to 180°Е 2VFH9 1 y" 
44 Тог Multipurpose, for Plastics 0.006іп 110сРо -65^to 180*F 5E207 1 mE 
415" 1 02. Gap-Filling, for Metals 0.008 in 1500 cPs -65° to 1809: 2VFJ1 1 jg a 1 
416" 1 02. Gap-Filling, for Plastics 0.008 in 1500 cPs -65° to 1809: 5E208 1 H > RI "m 
420" 1 02. Wicking Grade, for Plastics 0.002 in 2 cPs -65° to 180°F 4KL86 1 E ч loc 
m 20g 0.01 in Gel -65° to 210°Е 2VFH1 1 i| nim 
426 10g Toughened, for Porous Surfaces 00110 Gel 265910 210°F 2VFG8 1 i" 
yv 3g „Fitti 0.005 in 80 cPs -65° to 1809: 4Х771 1 
aa 102. For Close-Fitting Metal Parts 0.005in  8ÜcPs -65*to 180°F 5Е206 1 
431" 20g Gap-Filling, High Viscosity 0.008 in 1000 cPs -65° to 180°F 3CHD7 1 Tm 
435" 20g Surface-Insensitive, High Peel Strength — 175 cPs 65° їо 225°Е 3CHD5 1 
444" 20g Wire Tacking 0.007 in 700 cPs -65° to 1809: 4KK94 1 
3g 0.01 in Gel -65%10 2509: 5A232 1 6JZX0 5E355 
0.14 oz. 0.01 in Gel -65° to 250°Е 1LLR6 1 
454" 10g Multipurpose, Porous Surface 0.01 in Gel -65° to 250°F_ 5ХВ52 1 
20g 0.01 in Gel -65° to 2509: 5A233 1 
30g 0.01 in Gel -65° to 180°F 6JZX0 1 
200g Multipurpose, for Porous Surfaces 0.01 in Gel -65° to 250°F 4KL94 1 
455" 10g Low Odor/Low Bloom Gel, 0.01 in Gel -65° to 200^F 2МЕ64 1 
200g or Porous Surfaces 0.01 in Gel -65° to 200°Е 4KK97 1 
үм Low Odor/Low Bloom, for Close- ; “eR o 
460 20g Fitting Parts, Surface-insensitive 0.004 in 45 cPs 65° to 200°F 4KL96 1 
480" 200 Fast-Setting, Toughened 0.006 in 200 cPs -65° to 1809: 2VFH2 1 
493" 1 02. Wicking Grade, for Metals 0.002 in 2 cPs -65° to 180?F 2VFJ3 1 
E 3g А 0.004 іп 45 cPs -65° to 250°Е 5Е355 1 
A93 102. Multipurpose 0.004 in 45cPs  -65%102509Ғ 4KMO1 1 
496" 1 02. Multipurpose, for Rubber 0.006 in 125 cPs -65° to 180°F 2VFJ5 1 
498 1 02. hermal Cycling, Medium Viscosity 0.007 in 500 cPs -65° to 180°Е 2VFJ6 1 
499" 10g hermal Cycling 0.01 in Gel -65° to 2009: 2VFJ7 1 
" hermally Resistant, for A .RRS o 
4203 20g Close-Fitting Parts 0.005 in 375 cPs 65° to 250°F 2VFH3 1 
т“ Gap-Filling, Thermally ; “ERO о 
4204 20g Resistant, Toughened 0.008 in 4000 cPs 65° to 250°Е 2VFH4 1 
4471" .. 20g Fast Cure, for Porous Surfaces 0.007 in 600 cPs -65° to 180°F 4KL92 1 
1452" 0.7 fl. oz. Spray Acetone-Based = 0.4 cps = 5XB49 1 
Super Glue A 
5g ; m А 0.005 іп 100 сРѕ -65° to 1809: 3EHP2 1 
ACCUTOOL 59 Super Glue with Precision Applicator 0.02 in Gel “65° to 180°F 3EHP4 1 
Porous Surfaces, Close- ; -650 о E 
2g Fitting Parts, Toughened 0.005 in 100 cPs 65° іо 180°Е 3EHP6 1 272 
Future Glue 2g Gap-Filling, Porous Surfaces 0.02 in Gel -65° to 1809: ЗЕНР7 1 
Porous Surfaces, Close- ; “ERO o 
5g Fitting Parts, Toughened 0.005 in 100 cPs 65° 10 180°F 3EHP8 1 
20 0.02 іп бе! -65° to 1809: 3EHR1 3 
Super Glue 2g 0.02 in Gel -65° 10 180°F 3EHP5 12 
0.5g А 0.004 іп 40 сРѕ -65° to 1809: ӘМЕТ 5 
The Original 2g Multipurpose 0.004 in 40cPs  -65%10 1809: ЗЕНРӘ 4 
Super Glue 2g 0.004 in 40 cPs -65° to 180°F 3EHP3 12 
20g 0.004 in 40 cPs -65° to 180°” 3EHP1 1 
Vibra-Tite 
320 1 02. Wicking, Bonds Plastic 0.002 in 1to 3 cPs 0° to 200°Е 490009 1 
322 11. Gap Fill, Bonds Plastic 0.008іп 1500to2100cPs 0°to200°F 49CG15 1 49CG15 49CG18 
330 1 02. Metal & Rubber Bonder 0.006 in —123to127cPs 0° їо 280°Е 490018 1 
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ADHESIVES 
Gasket Sealants 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Gasket 
Sealant 
13P428 


LOGTITE. 


RTV Silicone 
Sealant 
2YE19 


RC 


FTI Silicon 


732 
Multipurpose 
Sealant 
53DA94 


m4 
д) CRG © 
fiet 2 MEE Permatex 


RTV Silicone 
Sealant 
2GXY5 


SI 596 ! 
Adhesive 
Sealant - 
1TDX5 


iX" SUREBOND (lio SIMI 


Anaerobic-, Poly-, Silicone-, and Solvent-Based Sealants 


Anaerobic-Based Flange—Rigid gasketing material remains liquid when 
exposed to air, but cures to a solid bond when confined between 2 mating 


flanges. For rigid flanges. 


Polyurethane-Based—Sealant won't harden or set, even at very high 


temperatures. 
Description 
Anaerobic-Based Flange Sealants 
Loctite 


510" Anaerobic Flange Sealant 
5127™ Anaerobic Gasket Sealant 
515" Anaerobic Flange Sealant 


Loctite 518 Flange Sealant 
Polyurethane-Based Sealants 
Hylomar 


Gasket Sealant 


Silicone-Based Sealants 
Anti-Seize Technology 


AST-RTV™ Silicone Sealant 


CRC 
RTV Silicone Sealant 


Dow Corning 
732 Multipurpose Sealant 


736 Heat Resistant Sealant 


rtv732 Sealant 
Loctite 


SI 587 Gasket Maker 
SI 593 Adhesive Sealant 


SI 596 Adhesive Sealant 


SI 598 Gasket Maker 


Superflex Clear Non-Corrosive RTV Adhesive Sealant 


TEROSON SI 9160 
Permatex 


RTV Silicone Sealant 


Sprayon 
RTV Silicone Sealant 


Surebond 
High-Temp Red RTV Silicone Sealant 


SB-188 High Temperature Silicone Sealant 
White Lightning 

RTV Silicone Sealant 

Solvent-Based Sealants 


3M 
Gasket Adhesive 
Gasket Sealant 


Loctite 
Gasket Sealant 


T USDA approved. 3 CFIA approved. 
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ШШЩ 


Туре 


Anaerobic 


Flexible Seal 
Anaerobic 


Adhesive/Sealant 
Nonsetting NonHardening 


Nonsetting NonHardening High Temp 


High Temperature 
Multipurpose 
Multipurpose, Pressurized Can 
General Purpose 
High Moisture Resistance Indoor/Outdoor 


High Temp. Low Odor 
Multipurpose 


Multipurpose 


Low Odor Noncorrosive 


High Temp. 


High Performance 
Noncorrosive 
High Temp. Industrial Grade 


High Temp. 


Multipurpose 
Mildew and Water Resistant 


Acetoxy Cure 


Cartridge 


Interior/Exterior 
Tube 


Low Viscosity Neoprene 
For Rubber and Gaskets 


Solvent-Based 


Find even MORE on Grainger.com® 


Silicone-Based—Highly flexible adhesive offers excellent weatherability, fluid 
and temperature resistance to meet key industry specifications. 
Solvent-Based—Generally used as a gasket dressing to fill voids between a 
cut gasket and the parts being sealed. 


Mfr. Item 
Color Size Temp. Range Full Cure Model No. 
Red 50mL -65 to 400°F 4hr 135474 127232 
Red 250mL -65 to 400°F 4hr 234225 122242 
Blue 300mL -65 to 300°F 24 hr 229501 122236 
Purple — 50mL -65 to 300°F 24 hr 135479 5E226 
Purple 300ті -65 to 300°F 24 hr 88541 4KM09 
Red 50mL -65 to 300°F 4hr 2096064 49CR93 
Blue 80mL -50 to 250°C Remains Tacky HUBR02 13P427 
Blue 200mL -50 to 250°C Remains Tacky HUBRAO{ 13P428 
Blue 100g -58 to 572?F Remains Tacky HUBO003 2VUV1 
Blue 350 g -58 to 572°F Remains Tacky HUB005 2VUV5 
Blue 250mL -58 to 662°F Remains Tacky HUBAO02 2VUV6 
Blue 3500 -58 to 662°F Remains Tacky HUBA4 2VUV4 
Red 8 о2 -85 to 600°F 24 hr 27085 5E144 
Black 8 02 -85 to 450°F 24 hr 27088 34D504 
Clear 807 -75 to 450°F 24 hr 27086 5Е145 1 
Silver 8 02 -85 to 450°F 24 hr 27089 4UJ99 
White 8 oz -75 to 450°F 24 hr 27084 4UJ98 1 
Clear — 10.10z -70° to 400°F 24 hr 14073 13P450 
White 6.5 02 -76 to 400°F 24 hr 14056 2YE20 
Red 6.5 02 -80 to 500°F 24 hr 14059 2YE21 
Clear 6.5 02 -76 to 400°F 24 hr 14055 2YE19 
Black — 10.1 oz -75° to 350°F 1 day 99179209 53DA94 
Clear 307 -75° to 350°F 1 day 3138356 53DC08 
White — 10.1072 -75° to UT 1 day 99179246 53DA96 
-85° to 500°F°Continuous, 
Red 300mL 600°Е Intermittent 24 hr 99179248 53DC27 
Clear — 10.1 oz -75° to 350°F T day 99179271 53DA95 
Blue 70mL -75 to 500°F 24 hr 135504 4KM22 f 
Blue 300mL -/5 to 500°F 24 hr 234590 4KM23 1 
Black — 80mL -65 to 450°F 24 hr 193996 122234 
Black — 190mL -65 to 450°F 24 hr 743519 127252 
Red 80mL -75 to 600°F 24 hr 135507 5E223 
Red 190mL -75 to 600°F 24 hr 2700556 1TDX5 1 
Red — 300mL -75 to 600°F 24 hr 198817 4KM26 
Black — 300mL -75 to 625°F 24 hr 135508 122233 
Black — 70mL -75 to 625°F 24 hr 234609 122245 
Clear 300mL -75 to 500°F 24 hr 234325 122244 
Red 10.15 oz Up to 475?F 24 hr 475377 3HFL1 
Red 302 -65 to 650°F 24 hr 81160 26ХҮ9 
Red 7.25 02 -65 to 650°F 24 hr 81915 3DPT8 
Red 7.5 02 -65 to 650°F 24 hr 85915 3DPU7 
Black 12.902 -75 to 450°F 24 hr 81173 3DPT1 
Clear 302 -75 to 400° 24 hr 80050 2GXY5 
Black 8 о2 80 to 450°F — $00040000 6KDW1 
Blue 802 -80 to 450°F — $0003000 6KDV4 
Clear 802 80 to 450°F — 500010000 6KDT3 
Red 5 gal -62° 10 650°F 24 hr SB-200P RE 481Н99 
Red 10.3 oz -62° 10 650°F 24 hr SB-200TRE 481Н98 
Black 10.3 oz -75° to 500°F 1 day SB-188 TBlack —4FFF8 
Clear 10.3 oz -75° to 500°F 1 day 5В-188 Т Clear — 4FFF9 
Clear 10 oz -49*F to 302°F — WLO991100 ^ 6KHF5 
White 10 oz -49° to 302°F 24 hr М/1099112// 210503 
Yellow 18 -30 to 300°F 24 hr 1300 2RUE3 
Brown 14! -40 to 180°F 24 hr 847 5E128 
Brown 502 -40 to 180°F 24 hr 847 5Е125 
Red 1pt -65 to 500°F 5 min 1540591 122247 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ADHESIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Gasket Sealants & Removers 
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1TDX3 49CE92 1ҒВН5 


Ж. LOCZITE Uli ШШ  SUREBOND 
Gasket Sealants 


Sealants indicated as Low-VOC are low-solvent formulations that release significantly fewer harmful vapors than standard adhesives. 1TDX3 is an odorless, solvent- 
free adhesive for rigid or flexible flanges. Solvent-based, paste-like sealant 2EMY3 sets slowly to a pliable film and is best suited for nonrigid, vibrating assemblies. 
Resistant to gasoline and other solvents. General purpose Superflex RTV Silicone Sealants 3KMY7, 3KNK3, and 3KMY8 cure at room temperature to form a tough 
rubber seal. Will not slump in overhead or vertical applications. Withstand extreme temperature cycling, UV light, and ozone. Cannot be painted. 


Mfr. Item 
c Description 8i pun Color Size Temp. Range Full Cure Brand Model zen 
Form-A-Gasket #2 low Dry Flexible Cure Black 11 oz -65 to 400°F 24 hr Permatex 80011 26XY1 
Gasket Maker Instant Sealing Oil-Resistant Black 190 mL -75 to 500°F 24 hr - Loctite | 743913 1TDX3 
Black 300 mL 500°F 24 hr ite 99330  49CJ43 
Gasket Sealant Silicone | Copper 300 mL 700°F 24 hr a-Tite 99230 T 
E Gray 300 mL Edi 24 hr ite 99930 480160 
Gasket Sealant, Low-VOC Oil-Resistant Black 2.8 02 -40 to 4009 24 hr 00754 3WEZ! 
Gasket Sealant, Solvent-Based Slow Dry Flexible Cure Black 702 -65Е to 400°F ^ Remains Tacky Loctite 198819 2EMY3 
Red 307 -/0 to 650°F 24 hr Pro Seal 80726 1FBH5 
High Temp. Sensor-Safe р Red 802 -70 to 650°F 24 hr Pro Seal 80729 3HHH6 
RTV Silicone Gasket n Red 11.1 02 -80 to 700°F 24 hr Pro Seal 80728 1FBH9 
Maker, Low-VOC Шеп WaterResistant бгау 70mL -75 to 625°F 24 hr Loctite 135275 2PAC7 
Oil-Resistant Black 802 -75 to 500°F 24 hr Pro Seal 80049 ЗННН5 
ü Black 11, 02 -75 to 500°F 24 hr Pro Seal 80047 1FBH8 
High Temp. Red 110z -65 to 650°F 24 hr Permatex 81409 2GXZ1 
RTV Silicone Sealant Increased Oil Resistance Black 3.35 oz -65 to 400°F 24 hr Permatex 82180 2GXZ4 
Multipurpose Black 10 02 400°F 24 hr White Lightning —— W11125010 48ХМ/77 
т Қ Clear 3oz -/5 to 500°F 24 hr Pro Seal 80066 1FBH7 
REV Silicone Sealant; Low-VOG ' Waterproof Clear 111 02 -75 to 500°F 24 hr Pro Seal 80067 1FBJ1 
RTV Silicone Sealant, Raat Blue 80 mL -65 to 500°F 24 hr Loctite 270642 5E220 
Superflex®, Low-VOC Shrink-Resistant for Precut Gaskets Blue 300 mL -65 to 500°F 24 hr Loctite 270639 5E221 
т Clear 80 mL -65 to 450°F 24 hr Loctite 160809 3KMY7 
RIV Sigon Saalam, SE eaves ear 190 mL -65 10 450°F 24 hr Loctite 743015 3KNK3 
RTV Silicone Sealant, E " А 
Superflex RTV, 595 Clear 300 mL 65 to 450°F 24 hr Loctite i 193999 3kMY8 
т Black 10.3 oz -62 to - 350?F 24 hr Surebond SB-160 T BL 48LR95 
5 ER E Thread Acetoxy Cure П ваг 5 gal Ld - Eod pal RU SPON 58-160" СІ. CE] 
аана = ray 302 -62 t0 - r urebon - І 
RTV Silicone Sealant, Ultra Oil-Resistant Black 307 -75 to 500°F 24 hr Pro Seal 80046 1FBH4 


Black®, Low-VOC 


CRG 
Gasket/Paint Remover 


Solvent-based cleaner 5YK56 removes baked-on fiber gaskets, gasket adhe- 
sives, and sealants. Excellent on paint and varnish. Contains no methylene 
chloride. Blistered paint can be scraped off or flushed away with water, Use on 
brick, tile, steel, brass, chrome, porcelain, and other surfaces. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Gasket Remover 03017 5YK56 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2221 


ADHESIVES 
Contact Construction Adhesives 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


9 Weldwood 
w СОМТАСТ СЕМЕН 


d LOCTITE. 


Special purpose Contact Adhesive 


Weldwood Nonflammable 


2NJ92 


Fastbond 


E 


3M Fastbond 30-NF 


108. QUART | 98 LITRES 
Аеш тн AAA. we 


40P231 


Contact Construction Adhesives 


CONTACT CEMENTS 


A. Weldwood Nonflammable— 
High solids polychloroprene-based, 
waterborne contact adhesive. 


B. Weldwood Original—A 
neoprene rubber that forms a 
permanent bond. For use with 

all laminate products. Adheres to 
wood, masonry, and most metals 
with no clamping required. High 
heat resistance. 


C. Weldwood Bottled—Strong 
cement bonds on contact. 


D. Weldwood Gel—Easy-to-use 
gel does not drip. No-mess formula 
is ideal for vertical and overhead 
surfaces. Easy spread for excellent 
coverage. 


E. DAP Landau Top & Trim High 
Heat-Resistant—Automotive 
interior cement adheres headliners, 


K. 3M Fastbond Pressure 
Sensitive Adhesive 
4224NF—Water-based carpet 
adhesive is plasticizer resistant 
and has an aggressive tack. 
Repositionable for adhering carpet 
matting tiles to the floor. For use 
with glass, paper, steel, galvanized 
Steel, bare and clad aluminum, 
fabric, and foam. 


L. Loctite MR 5414 Black 
Contact Adhesive—Professional, 
solvent-based adhesive with 
neoprene blends in with 
black-colored fabric, rubber, 
weatherstripping, and other porous 
materials. Withstands temperature 
extremes and is resistant to gaso- 
line, kerosene, and other solvents. 
Fast drying and waterproof. Allows 
repositioning of the parts after 
initial contact. 


3XH48 
со Weldwood fabric, and other materials during FLOORING ADHESIVES 
Мойри БАМ refurbishment. Apply with hot or M. DAP 4000 Subfloor VOC, 
P. oor > cold spray equipment. Subfloor and Deck—Bonds wet, 
Weldwood 2 
Muda ces F. Acrylic Contact Cement— frozen, and treated lumber. 
2PE38 Solvent-based single-component N, DAP 7000 Subfloor and 
adhesive remains flexible after | Deck—Solvent-based formula- 
cure. Dries clear to light yellow in — tion reduces nailing requirements, 
30 min. Full cure in 24 hr.Use on floor squeaks, and nail pops. Easy 
tile, rubber, wood, metal, laminates, gunning. 
VOC Levels Meet Item and most plastics. 
(е (c Description SCAQMD Requirements Size — Brand Мо. 6 р б 0. DAP 4000 Subfloor and 
ontact Cemen . ЗМ Neoprene Contact Deck—Forms a permanent bond 
Meets SCAQMD Requirements 1 qt. DAP X 2NJ92 " Я н 
p. Weldwood Nomlammable Meets SCAQMD Requirements 1 gal. ШАР aukgg — Adhesive 10—Air-drying on wet, frozen, and treated lumber. 
B Weldwood Original No 1 d DAD.—S8E094 — neoprene adhesive bonds imme- ^ Reduces nailing requirements. 
C  Weldwood Bottled No 3o. DAP  sE0gg 7 diately and permanently upon А 
D  Weldwood Gel No Tq. ОАР 10L520 contact pressure without clamping P. Weldwood Multipurpose— 
E о No ia. DAP HS — or texturizing. ek oF oor HUMOR ты, 
No 5ga. ПАР 298/01 E : 
F Acrylic Contact Cement - No — doz, Super Glue 3EHR7 H. 3M Neoprene High- provides greater shrink resistance 
G 3М Neoprene 10 Does Not Contain Methylene Chloride — 1 qt. 3M___ 2RUF2 Performance Contact Adhesive and allows for easy repositioning 
3M Neoprene High Does Not Contain Methylene Chloride 5 oz. 3M 5E127 canoe Б А 
H- - Becarvance 1307 Does Not Contain Methylene Chloride 1 pt. Can 3M  2RUF3 1357—Neoprene-based brush- ог during installation. Water-resistant, 
Does Not Contain Methylene Chloride fat М БІ — SPray-coat adhesive bonds metal, — |ow-odor adhesive is nonflammable 
Pliobond 25, Special No 1gal. Pliobond 40P232 — wood, rubber (except EPDM), and cleans up easily with water. 
Purpose Adhesive, 25LV No pt Plobond 40P233 urethane foam, acrylic, and ABS. Ideal for Interior use. 
Pliobond 35, Special No iqt Pliobond 40P235 _ Meet Fed. Spec. MMM-A-121. 0. Weldwood Sheet Floor— 
Purpose Adhesive, 35LV No Т ва. Plobond 40238 ^ 5E127 and 5E130 also meet біріншілігі 00 
' No Фр. Pliobond 40P237 Trowel-grade, latex-based formula 
Does Not Contain Methylene Chloride, MIL-A-21366A. А А 2 
"me Meets SCAQMD Requirements 14. 3M — 3xud8T is for installing synthetic, felt- 
astbond 30-NF Green — cos Not Contain Methylene Chloride, 5 gal. 3M — 2JBJ3 + 1. Pliobond 25/35 Nitrile Special packed resilient sheet goods. 
Does Not Contain Methylene Chloride Purpose Adhesive—All-purpose i 
J y ^o dat 3M  3XH47 + ; ; R. Weldwood Ceramic 
Meets SCAQMD Requirements. a thermosetting contact adhesives Til Trowelarade. latet based 
3M Fastbond 30-NF, Neutral Me e КЕШ 1ga. зм 2JBR1ł have pigment-reinforced synthetic died EISE БЫЗ d 
Does Not Contain Methylene Chloride, s oa aw ууу "Ubber and synthetic plastic resin а ei or ш. aang ean d. 
о Meets SCAQMD Requirements solids; provide a permanent bond MOSAIC Ше on Tloors, walls, an 
К Cement 85780 Does Not Contain Methylene Chloride 5 gal 3M — 2JCC8 that won't get brittle with age countertops. 
Loctite MR 5414 A i 
Е: Contact Cement No 51.07. Loctite 127248 ^ 3 Fastbond Contact нанне коо oe 
ooring Adhesives А А solids, trowel-grade synthetic 
" P 4000 Subfloor VOC, Meets SCAQMD Requirements 10,307 DAP  2PEz; Adhesive 30-NF—High water- adhesive for eos f brefin- 
Subfloor and Deck Meets SCAQMD Requirements 28 02 DAP X 2PE28 dispersed sprayable contact a e 0 к lon o! p 
М. DAP 7000 Subfloor and Deck No 2807 DAP  2KVJ3 dhesive for hich immediat ished wood flooring. 
o ПАР 4000 Construction No 10.30z ПАР  2KWJ7 adhesive tor high immediate 
Adhesive No 28 oz БАР m bond strength and long bonding 
i Weldwood ae T No 192 DAP атказ гапде. em URS arig to 
Weldwood Sheet Floor Meets SCAQMD Requirements 1 gal DAP 2РЕ45 reen. Neutral dries to clear. 
R X Weldwood Ceramic Tile No 1 gal DAP 2PE47 H A fl ble i t state. Post 
S Weldwood Wood Floor No igal ПАР 2рЕ43 jj NONIammabie ІП wet state. Fost- 


formable and heat resistant. 


Find even MORE on Grainger.com? 


t Nonflammable. $ Water-resistant. 
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ADHESIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Construction Adhesives 


e Weldwood 


Cove Base 
Adhesive 


Beats The Nail DynaGrip Latex DynaGrip Latex SB-10 PAVER SB-12 
All-Purpose Cove Base Tub & Shower BOND Adhesive METALBOND WeldWood Latex 
Adhesive Adhesives Wall Adhesive 4FFG3 Sealant Adhesive Cove Base Adhesive 
5E089 2PE34 2PE31 4AZF7 2PE35 


ECLECTIC LOCTITE SUREBOND ЧЁ war 
Construction Adhesives 


VOC Levels Meet Item 
Description Applications SCAQMD Requirements Size No. 
DAP 
Construction Adhesives 
4 Ко 10.3 о2 5Е089 
Beats The Nail All-Purpose For general construction, remodeling, maintenance, and repair projects No 2807 5E090 
Beats The Nail Latex All-Purpose | | Meets SCAQMD Requirements 28 oz 2NJ90 _* 
DynaGrip Heavy-Duty Adhesives For wat, frozen, rose s engineered! Umber pertcisnoarti Meets SCAQMD Requirements 9072 1EJX9 T 
Dynagrip Heavy-Duty Max For Subtloor ERRAT aR: Meets SCAQMD Requirements 9.0 oz 53PZ93 
Cove Base Adhesives 
DynaGrip Latex Cove Base Adhesives Meets 1 Requirements 10.3 oz 2РЕЗ4 1 
А For drywall, plaster, paint, wallpaper, paneling, and ceramic tile. Meets SCAQMD Requirements 1 gal 2PE36 
WeldWood Latex Cove Base Adhesives Meets ЅСАОМО Requirements Tat 2PE35 | 
Paneling and Foam Adhesive — | dna 
| ; ; or bonding foamboard insulation and polystyrene to most common ; * 
DynaGrip Latex Paneling & Foam Adhesive building materials including wood, drywall, ceramic, and metal. Meets SCAQMD Requirements 10.3 oz 2PE30 
Specialty Adhesives 
FRP Adhesive For Plywood, Drywall, Concrete, Plaster No 1 gi a. * 
Tub and Shower Wall Adhesive 
А А For bonding polystyrene, plastics, and fiberglass to most common А 
DynaGrip Latex Tub & Shower Wall Adhesive wall surfaces, including drywall, greenboard, and plaster. Meets SCAQMD Requirements 10.3 oz 2РЕЗ1 
Eclectic 
Construction Adhesives 
E6000 For Wood, Metal, Glass, Fiberglass, Ceramics, Masonry, Concrete, Meets SCAQMD Requirements 10.2 oz 49LW90 
E6100 Asphalt, Leather, Rubber, PVC, Neoprene, Vinyl and Plastics Meets SCAQMD Requirements 10.2 02 49LW92 
Gorilla 
Construction Adhesives 
Heavy Duty Construction Adhesive = No 902 490020 
Liquid Nails 
Construction Adhesives — —— . 
or Plywood, Paneling, Molding, Furring Strips, Ceramic 
Construction Adhesive, Beige Tan Fixtures, Corkboard, Hardboard, Drywall No 10 oz 444078 
, Belg For Lumber and Treated Lumber, Engineered Lumber, No 10 2 444079 
Plywood, Particleboard, Waferboard, ABS 
Construction Adhesive, Gray For All Surfaces Except Polyethylene and Polypropylene No 902 444087 
For Paneling, Corkboard, Molding, Foamback Tub Surrounds, 
Drywall, Furring Strips, Plywood, Hardboard, Masonry, Concrete, No 1007 444081 
Construction Adhesive, Off White Foamboard, Ceramic Tiles, Foamular Rigid Foam Insulation, 
$ Insulpink Foam Insulation Board, Medium Density Fiberboard 
For Drywall, Ceramic Tiles, Cement Backerboards, No 100z 444D85 
Plywood, Greenboard, Hardboard 
For Plywood and Waferboard, Treated Lumber, Drywall, 
Construction Adhesive, Tan ileboard, Brick Veneers, Exterior Foamboard No 10 oz 444082 
$ For Plywood, Particleboard, Foamboard, Waferboard, Treated No 10 oz 444084 
... Lumber, Imitation Stone, Ceiling Tiles, Drywall, Tileboard 
For Wall Tile, House Numbers, Concrete, Wood, Drywall Patches, 
Metal, Stone, Ceramics, Aluminum, Shelving, Molding, Brick No 4 2 444080 
C ion Adhesive, Whi Veneer, Aluminum, Towel Racks, Molding, Carpeting 
onsarucHon esive, White For All Surfaces Except Polyethylene and Polypropylene No 507 444086 
For Plywood, Lumber, Particleboard, Cementboard, Treated 
Lumber, Composite Lumber, ABS No 10 oz 444083 
For Wood,Steel, Porcelain, Glass, Polystyrene, ABS, 
Fiberglass, Fabric, Concrete, Aluminum, Rubber, Carpeting, No 0.75 oz 444D88 
Glue, Clear Paintyer Surfaces, Cardboard, Foam, Stone, Marble 
For Wood, Metal, Glass, Fiberglass, Ceramics, Masonry, Concrete, No 2502 444077 
Asphalt, Leather, Rubber, PVC, Neoprene, Vinyl and Plastics 5 
Loctite Е 
Construction Adhesives 
Express Power Grab = Meets SCAQMD Requirements 300 mL 53VA60 
Surebond - 
Brick and Concrete Adhesives . ] . 
SB-10 PAVER BOND Adhesive For concrete interlocking, clay and roof deck pavers, ceramic Meets SCAQMD Requirements 1002 4FFG3 1 


tile, natural stone slabs, retaining wall block. 
Metal Adhesives 
SB-12 METALBOND Sealant Adhesive For steel, aluminum, painted metals, galvanized metals, plumbing, and HVAC. No 10.3 oz 4А7Ғ7 t 


* Nonflammable. 1 Water-resistant. 
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Sealants Details on page A1. E E 


DOW CORNER Sealant Begins to Application Sealant CHOOSE: Пет 
3M Description Base Harden Full Cure Temp. Range Container Size Color No. 
Hyhrid Sealant/Adhesive 


-E 760 Hybrid Hybrid 30min 1 дау 40° їо 95°Е Cartridge 290 mL Black 497638 
Sealant/Adhesive Hybrid 30min 1 дау 40° їо 95°F Cartridge 290 mL Gray 492639 
Hybrid 30min 1 дау 40° to 95°F Cartridge 290 mL White 497640 

Construction Sealant 


LOGCTITE. SUREBOND 


= Polyurethane 
Multipurpose/ Construction Polyurethane 150 тіп 1 дау 40° їо 95°Е Cartridge 10.5 oz Gray 4YDF7 
с t ti aia? ER Sealant 525 
D DAP 
ons ruc lon ==. Гоо Sealant 
pL ILICONE 
Sealants = PLUS Premium Silicone 15 тіп 1 дау 40° їо 120°Е Cartridge 10.8 oz White 29803 
id S ; = Kitchen & Bath 
ЗМ 760 Hybrid Sealant—Thick Ez Window, Door, and Acrylic 20min {day 20°to120°F Cartridge 9oz Clear  29RVi7 
paste bonds to glass, metal, d NIA Sealant Acrylic 20min X day 20° їо 120?F Cartridge 902 White — 29RV16 
wood, concrete, and ceramic. UV E | Const eatin Sealant 
resistant. 700 Industrial - 
GE Silicone Il Paintable Grade Silicone Silicone 25min 1day -20° to 122°F Cartridge 10.1 oz мт 530А83 
ЗМ Polyurethane Construction Sealant—Use on siding, trim, Sealant ‘purpose - - - - - Aluminum 
Sealant 525—Adheres to moldings, patios, concrete, fiber- RTV Sealant Silicone 20min 1 дау -20° їо 122°Е Cartridge 10.1 oz Gray 53DA93 
ion ioi 4 700 Industrial 
expansion joints, metal, wood, 01455, plastic, metal, and wood. Grade Silicone Silicone 25min 1day -20° 10 122°F Cartridge 10.102 Clear 530А85 
aluminum and PVC joinery seams, " È Sealan 
clay and concrete roof tiles. Loctite 5510 Sealant—High GE 
M 5 strength adhesive paste is used Construction Sealant 
DAP Silicone Plus Premium for elastic bonding and sealing оп Concrete and Silicone 30 тіп — 1day 40° їо 100°Е Cartridge 104107 Light Gray 22N772 
Sealant—Seals wood, ceramic, ^ various substrates. Masonry Sealant um 
S L m А А uminum 
zm horizontal cracks, gaps and Loctite UR 7001 Urethane Contraciors Sealant Silicone 30min 2day — Cartridge 10.102 Gray, Black 08782 
oles. ontractors 
Sealant—Adheres to concrete, SCS1000 Silicone i А " г А А 
DAP Window, Door, and masonry, glass, plastics, wood, and Construction Silicone ЗО тіп 2day 40° їо 120°Е Cartridge 10.1 ох Clear, White 00282 
Exterior Sealant—Adheres to aluminum. Silicone Il - т m 
wood. aluminum, vinyl. plaster. Gasket Sealant 30 min — 40° їо 100 | — 2.8 oz Black — 3LA53 
Мм Surebond SB-180 Sealant Silicone I 
drywall, masonry, stone, brick, urebond 55-190 sealant— Paintable Sealant ‘Silicone — 30min tday 40° to 100°F Cartridge 10.102 White 31452 
glass, and concrete Typical applications include sealing “өсіне 
! and glazing, plumbing, interior and — Hybrid Senato. i 
" 2 Е А папе 
Dow Corning 700 Industrial ^ exterior. Cures to the touch іп an Modified — 24hr 7day -40° to 200°F Cartridge SOUL — White — 6JZV3 
Grade & 732 Multipurpose hour. Polymer artridge 
Sealants—Bonds concrete, 5510" Adhesive/ Silane ага 300mL 
) = Modified 24 hr 7 day -40° to 200°F Cartridge Н Gra 6J2V4 
glass, masonry, metal, and plastic, Surebond SB-170 Sealant rien y 9% Cartridge y 
Multi-Purpose Silicone Silane 300mL 
GE SCS Silicone Contractors ^ Sealant—Adheres to hard-to-stick Modified — 24hr 7day -40° to 200°F Cartridge сач Black — 6J2V5 
Sealant—Adheres to glass, plastics, wood, PVC, vinyl, metal, ^ "construction Sealant Polymer 
plastic, granite, and sheet metal. — glass, and painted surfaces. UR 7001 Urethane Urethane — — 7day -40° 10 180°F Cartridge 10.202 Gray — 4KM87 
GE Contractors SCS1000 Surebond SB-188 High- тй Sealant/Adhesive 
Silicone Construction Temperature Silicone es = = Hh = = 28o Cear АШЫ 
к= к i - — — r — — .3 OZ ear 
Ѕеаіапі—Ғог glass, metal, Sealant—Bonds to ceramic, Silicone Sealant/ = — — hr = — 1030: Gray  48LR88 
glazed surfaces, and many glass, metal, plastic rubber, wood, ^ Adhesive = — 24 hr = — 10.302 White 48LR89 
i i = — 24 hr — — 103027 Black  48LR90 
plastics. fiberglass. Construction Sealant 
ili B-170 Multi- 
GE Silicone II Gasket Purpose Silicone — . 80min Ahr = — 10302 Clear 481897 
Sealant—Adheres to glass, Sealant 
ic fil i SB-188 High 
d r granite, Temperature Silicone 30min 1day -20° to 122°F Cartridge 10.307 Black, Clear 09104 
Й . ilicone Sealant 
Roof and Gutter Sealants we Geocel ІІ 
Roof Asphalt Filler and Sealer—Forms water- vinyl, fiberglass, plastic, and brick. Meet ASTM C920 granite, and metal. Resists extreme heat, UV rays, 
tight seal on wood, masonry, fiberglass, metal, and Class 35. and freezing temperatures. 
asphalt. Silicone Il Gutter and Flashing—Silicone sealant  Geocel 4500 Roof Bonding Sealant—Bonds to 
Butyl-Flex Gutter and Flashing Sealant—Bonds adheres to most aluminum, stainless steel, wood, many common substrates including asphalt shingles, 
concrete, metal, plastic, rubber, and wood. Resists masonry, brick, concrete, painted surfaces, vinyl, and steel, concrete, EPDM, primed TPO, primed PVC, 
weather, extreme temperatures, and shock. plastic. Hypalon (black only), metal, and wood. 


Polyurethane Sealants—Provide superior adhesion Silicone Il Aluminum and Metal—Adheres to most Elastomeric Acrylic Sealant—Use on concrete, 
to wood, metal, concrete, stone, aluminum, masonry, aluminum, stainless steel, masonry, brick, concrete, drywall, glass, many plastics, masonry, metal, porce- 
lain, stucco, vinyl, and wood. 


Begins Application Sealant Item 
= Description Sealant Base toHarden Full Cure Temp. Range Container Color No. 
Roof Asphalt Filler & Sealer Hybrid 30 min ы day ао ДЕЕ Cartridge pack NUT 
E ; ПЕШ r ау FI artridge ite 
Polyurethane Butyl-Flex Gutter and Flashing Sealant Hybrid 2 hr 1 day 40°F Cartridge — Aluminum Gray 3WEUG 
Sealant Polyurethane Sealant Polyurethane — 30 min 7 day 40° to 100°F Cartridge White 20VK37 
20VK39 Polyurethane Sealant, Concrete & Masonry Polyurethane — 30 min 7 day 40° to 100°F Cartridge Gray 20VK38 
Polyurethane Sealant, Roof & Flashing Polyurethane 30 min 7 day 40° to 100°F Cartridge Black 20VK39 
GE 
Silicone 11, Gutter and Flashing Waterproof Sealant — Silicone 30 min 1 day 40° to 100°F Cartridge Clear 22N771 
т ; Silicone 30 min 1 day 40° to 100°F Tube Metallic Gray 22М774 
4500 Roof Silicone Il, Aluminum and Metal Sealant Silicone 30 min 1 day 40° to 100°F Cartridge Metallic Gray 22М773 
Bonding Geocel Hybrid 40min tday  30°to120°F Cartridge White 32ZT70 
322т70 4500 Roof Bonding Sealant Hybrid 90min day  30°to120°F Cartridge Black —— 322171 
White Lightning 
Elastomeric Acrylic Sealant Acrylic 10 min 7 day 40? to 180?F Cartridge Gray 34FW68 
GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ADHESIVES 


Caulks, Sealants & Glazes 


Window/Door Caulks, Sealants, and Glazes m ЗМ А 


ACRYLIC 


A. Concrete Caulk—Use with 
mortar, and masonry. Paintable; cleans 
easily with water. Indoor/outdoor use. 


B. ALEX Caulk—Adheres to wood, 
plaster, drywall, and masonry. 


C. DYNAFLEX 230 Elastomeric 
Sealant—For crown molding and 
siding. Mildew-resistant when cured. 


D. Window Glazing Caulk—For 
face glazing wood or metal frames. 
Weathertight seal. 


E. MAX EXTRA Siliconized Acrylic 
Caulk—Mildew-resistant, paintable 
caulk for sealing interior and exterior 
windows, replacing window panes, 
and sealing cracks in the doorjamb or 
window seal. 


BUTYL 


F. SB-140 Skylight and Window 
Butyl Sealant—Flexible, one-part 
sealant is easy to remove and excel- 
lent for resealing and repairing leaks. 
Stays soft and malleable. Fast skinning 
and nonstaining. 


HYBRID 


G. ALEX PLUS Caulk—Mildew- 
resistant and flexible. 


H. Flexible Clear Sealant— 
Weatherproof and mildew- and 
UV-resistant. Adheres to concrete, 


|. ALEX Fast Dry Caulk—Mildew- 
resistant. Paintable in 30 min. 


J. Side Winder Siding and Window 
Sealant—Adheres to vinyl, fiber, cement, 
aluminum, and wood. Permanently flex- 
ible. No shrinkage, low odor. Indoor/ 
outdoor use. 


K. ALEX PLUS Sealant, Aerosol 
Can—Aerosol can provides excellent 
control without a caulk gun, for a smooth, 
consistent bead and no overflow. 


POLYURETHANE 


L. Polyurethane Sealant 
540—One-part sealant cures fast with 

a joint movement capability +25%. 
Nonstaining formula does not require 
mixing. Ideal for vertical and horizontal 
expansion joints, concrete control joints, 
precast and tilt-up construction, masonry 
expansion joints, aluminum curtain 

walls and storefronts, and submerged 
applications. 


SILICONE 

Flexible silicone provides a long-lasting, 
waterproof seal that is low odor and 
resists shrinking and cracking. It remains 
flexible after being dried or cured and 
can withstand higher temperatures. 


M. 100% Silicone Window and 
Door Sealant—Seal resists cracking, 
crumbling, and chalking. Can be used to 
make gaskets. Mildew resistant. Indoor/ 
outdoor use. 


N. Silicone Plus Window and Door 
Sealant—Won't shrink or crack. 
Adheres to PVC, vinyl siding, and painted 
wood. Indoor/outdoor use. 


0. Silicone Premium Kitchen and 
Bath Sealant—For use on ceramic tile, 
glass, porcelain, and PVC in kitchen and 
bath applications. 


P. Silicone І Sealant—Mold- and 
mildew-resistant sealant accommo- 
dates 25% movement in extension and 
compression with excellent recovery 
when joints shift. Low sag or slump 
allows application to overhead surfaces. 
Resistant to sun and freezing tempera- 
tures. Adheres to wood, metal, vinyl 
siding, drywall/plaster, glass, and plastic. 


Q. Supreme Paintable Silicone— 
Fast-acting caulk can be painted with a 


brush after 30 min. and exposed to water 


in as little as 30 min. 


R. Silicone | Window and Door 
Sealant—Adheres to most wood, metal, 
vinyl siding, drywall, plaster, glass, 

and plastic. Use on doors, siding, trim, 
molding, baseboards, and vents. Also use 
around wire, pipes, and other attic/base- 
ment applications. FDA approved. 


S. Silicone Il Window and Door 
Sealant—Twice the stretch of Silicone |. 
Withstands extreme joint movement. 


T. Silicone Il Window and Door 
Sealant—Stretches and compresses 


glass, brick, wood, metal, and with joint movement. 
fiberglass. 
Key Description Begins to Harden Performance Temp. Range Size 
Acrylic 
DAP 
A Concrete Caulk 15 min -30° to 150°F 10.1 0z 
B ALEX® Caulk 10 min -20° to 180°F 10.1 oz 
C Dynaflex 2309 Elastomeric Sealant 30 min -30° to 180°F 10.1 02 
" D Window Glazing Caulk ihr -20° to 160°F 10.1 oz 
E 
E i MAX EXTRA, Siliconized Acrylic Caulk 5 min -15° to 158°F 10.1 oz 
Buty 
SUREBOND 
F SB-140 Skylight and Window Sealant Thr -20° to 200°F 10.3 oz 
Hybrid 
DAP ] 
G ALEX PLUS? Caulk 10 min 40° to 100°F 5.5 02 
ALEX PLUS, Acrylic Latex Caulk, with Silicone 10 min -20° to 180°F 10.1 oz 
Flexible Clear Sealant 10 min -30° to 200°F 10.1 oz 
ALEX, Fast Dry® Caulk 15 min -20° to 180°F 10.1 oz 
J Side Winder Siding and Window Sealant 30 min s Р i 101 22 
К ALEX PLUS® Sealant 20 min -20° to 180°F 16 02 
бЕ 
K MAX, Window and Door Caulk 30 min -15° to 158°F 10.1 oz 
Polyurethane 
3M 
|Н Polyurethane Sealant 540 90 min -40° to 194°F 10.5 oz 
Silicone 
DAP 
20 min -40° to 400°F 2.8 о2 
М 100% Silicone Window and Door Sealant 20 min -40° to 400°F 9.8 02 
20 тіп -40° to 140°F 9.8 02 
N Silicone Plus" Window and Door Sealant 15 min -40? to 300°F 10.8 oz 
c Silicone Premium Kitchen and Bath Sealant 15 min -40? to 300°F 10.8 oz 
E 
P Silicone 1, Sealant 30 min -60° to 400°F 2.8 о2 
Q Supreme Paintable Silicone 20 min -30° to 150°F 10.1 oz 
R Silicone | Window and Door Sealant 30 min -60° to 400°F 10.1 oz 
5 30 тіп -60° 0 400°F 10.1 oz 
T Silicone Il, Window and Door Sealant 30 min -60° to 400°F 2.8 02 
30 min -60° to 400°F 10.1 oz 


Т Paintable. $ Water cleanup. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


F. SB-140 
Skylight and 
Window Butyl 
Sealant 
5PWD6 


^ 


Y 2 4 
IE 
Ы past oe 
E жола H 
& 
| 
= 
[ma] 
z 
= 
lead m 
1, ALEX, 
Fast Dry 
Caulk L. 
2KVG6 Polyurethane 
Sealant 540 
29UJ52 
P CHOOSE: Item 
Color No. 
Gray 25F526 
White 5Е079 
Black, Cedar Tan, Dark 
Bronze, Brown, Almond, D0258 
Clear, White, Gray 
White 5UFR5 
White, Clear D0268 
White 5PWD6 
White 3WEWS3 
Crystal Clear, White D0257 
Clear 50ЕР5 
White 2KVG6 
Crystal Clear 2PE48 
White 2PE49 
White 2LYW2 
White ЗКА71 
White 29UJ52 
Clear D0262 
Aluminum Gray, Almond, 
Clear, White, Bronze 10262 
Black D0262 
Clear 2NGJ2 
White 29RV05 
Clear 22N769 
White 11М102 1 
Black, Bronze, Clear, White D0269 
White, Clear D9105 
Clear 22N763 
Black, Brown, Light 
Gray, Almond, Clear D0271 


ADHESIVES 


Sealants & Caulks 


Kitchen, Bath 
& Plumbing 
29RV15 


Kwik Seal 
4MY71 


186 


RTV 786 
K4257 


444D75 


2232 GRAINGER. 


Ш 


Kitchen 
& Bath 
K4259 


DOWSIL 
K4720 


Silicone 11 


22N770 


Kitchen and Bathroom Sealants and Caulks 


Note: See related caulk guns on page 2234. 
DAP 


100% Silicone Sealant 

One-component, acetoxy cure material is ideal for caulking and 
sealing. Provides a durable, watertight seal that won't crack or 
shrink. It offers long-lasting flexibility and is safe for incidental 
food contact. Cured sealant is mildew resistant. 


Kitchen, Bath, and Plumbing High-Performance Sealant 


Kwik Dry formula is paintable and water-resistant іп 1⁄2 hr. 
Waterproof seal with Microban protects against mold and 
mildew up to 10 yr. 


Kitchen and Bath Sealant with Microban 


Antimicrobial protection fights mold, mildew, odors, and 
stains. Kwik Seal Plus formula provides a watertight seal with 
maximum adhesion and flexibility. 


Premium Kitchen and Bath Sealant 


Low-odor silicone formula is water-resistant іп 1/ hr. Forms a 
flexible, waterproof seal with excellent adhesion. 


Kwik Seal 

Acrylic formula is mold- and mildew-resistant. Dries tack-free 
in 15 min. Resists cracking, crumbling, and shrinking. 

Latex caulk and sealant form a mildew-resistant, watertight 
seal. Water cleanup. 


Phenoseal Adhesive Caulk 
Mildew-resistant and watertight seal. Water cleanup. 


DOW CORNING 

DOWSIL Silicone Base Clear Cartridge Sealant is for use on 
concrete, glass, masonry, metal, plastic, and wood. DOWSIL 
786 RTV Sealant is designed to seal nonporous surfaces around 
showers, tubs, sinks, and plumbing fixtures where conditions of 
high humidity and temperature extremes exist. 


Performance 
Description Begins to Harden Temp. Range 
DAP 
100% Silicone Sealant 10 min -40° to 400°F 
Kitchen, Bath and Plumbing 20 min -65% to 200°F 
High Performance Sealant 20 min -65° to 200°F 
10 min 40° to 100°F 
Kitchen & Bath Sealant with Microban 10 min 40° to 100°F 
10 min -30° to 180°F 
10 min -20° to 180°F 
KWIK SEAL Kitchen & 10 min -20° to 150°F 
Bath Adhesive Caulk 10 min -20* to 150°F 
10 min -20° to 180°F 
Phenoseal Latex Adhesive Caulk 10 min 2207 10100: 
10 min -20° to 180°F 
б қ 15 тіп -65? to 350°F 
Premium Kitchen and Bath Sealant 15 min -65° to 350*F 
Dow Corning 
DOWSIL 786, RTV Sealant 20 min -75° to 350°F 
DOWSIL Glazing Sealant 45 min -75° to 350°F 
DOWSIL Hi-Temp Sealant Red 25 min -75° to 350°F 
DOWSIL HVAC/R Sealant 25 min -75° to 350°F 
DOWSIL Tub/Tile/Ceramic Sealant 25 min -75° to 350°F 
GE 
Silicone II Caulk 30 min -60? to 400°F 
30 min -60° to 400°F 
Silicone II Kitchen and Bath Sealant 10 min -60? to 400°F 
30 min -60° to 400°F 
Silicone ІІ Rubber Sealant 30 min -60? to 400°F 
Silicone 1 Supreme Sealant 30 min -60? to 400°F 
" 30 min -60° to 400°F 
Silicone | Sealant 30 min -60° to 400°F 
Supreme Paintable Sealant 20 min -30° to 150°F 
Homax 
Bathroom Tub, Wall ; 
Surrounds Caulk Strip 30 min Not Rated 


* Paintable. 


Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. 


® 


PRODUCTS, INC. 


GE 
Waterproof sealants won't shrink or crack over time. 


Silicone Il Sealant 

3LA50, 4UHO1, 3LA48, апа 3LA49 are low odor and mildew 
resistant. Sealant remains permanently flexible. 22N770 is 

a flexible, mold- and mildew-resistant formula that accom- 
modates 25% movement in extension and compression with 
excellent recovery. Useful for horizontal and vertical overhead 
surfaces. 5PWD3 and 5PWD4 feature low VOC. 


Silicone Il Supreme Sealant 

Sealant is permanently flexible, won't corrode metals, is 
water-ready in 14 hr., and resists mold up to 10 yr. Mildew- 
and UV-resistant. 


Silicone | Sealant 

Keeps water away from kitchen and bath applications. Flexible 
formula is mold and mildew resistant. Accommodates 25% 
movement in extension and compression with excellent recov- 
ery when joints shift. Applies to horizontal or vertical overhead 
surfaces. For use on laminate, porcelain, glass, metal, plastic, 
granite, wood, and most ceramic tile. 


Supreme Paintable Sealant 

Modified silicone formula is ready for paint in 1⁄2 hr. Not sticky 
or stringy. Stays mold- and mildew-free for up to 10 yr. 
HOMAX 


Extra-wide caulk strip is a preshaped, flexible, peel-and-stick 
strip that seals out moisture that can damage walls by elimi- 
nating the gap where dirt can accumulate. 


> CHOOSE: 
Size Sealant Container Color Item No. 
9.8 02 Cartridge Clear D0277 * 
9 о2 Cartridge White 29RV14 
902 Cartridge Clear 29RV15 
10.1 oz Cartridge White, Clear, Biscuit K4260 
5.5 02 Тиһе White, Biscuit 
5.5 02 Tube Clear ыы 
10.1 oz Cartridge Clear 25F525 
10.1 oz Cartridge White 4MY71 * 
5.5 02 Тиһе White, Almond * 
5.5 02 Tube Clear 09107 = 
; Almond, Metallic * 
10 oz Cartridge Gray, Black D0281 
10 02 Cartridge White, Clear * 
10.1 oz Cartridge Clear 29RV06 
10.1 oz Cartridge Almond 29RV07 
; Clear, Translucent 
10.1 oz Cartridge White K4257 
Aluminum Gray, 
; Black, Bronze, 
10.3 oz Cartridge Clear, Transparent K4214 
White, White 
10.3 oz Cartridge Red 
; Aluminum 
10.3 oz Cartridge Gray, Clear кй 
Almond, Clear, 
10.3 oz Cartridge Transparent 
White, White 
2.8 02 ube Almond 446G71 
10.1 02 Cartridge Clear, White D0279 
10.1 oz Cartridge Almond 11N099 
2.8 02 ube Clear, White D0278 
2.8 02 ube Clear 22N770 
10.1 oz Cartridge Clear, White, Almond |9106 
10.1 oz Cartridge Clear, White 
2.8 02 ube Clear K4258 
10.1 oz Cartridge White 1iN101 * 
1 %inx 11 ft Roll White 444075 
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ADHESIVES 
Sealants & Caulk Guns 


Food-Grade Sealant 
Fireplace and e Silicone formula for commercial kitchens and food processing 
Stove Sealers B for use on ceramic, fiberglass, glass, metal, and plastic. Provides 
; ; y a durable, waterproof seal with minimal shrinkage, long-lasting 
a Sealant container: 10.1 oz. cartridge peri. : ! 85 
9 ww flexibility, and excellent adhesion. NSF Standard 51 certified. 
Silicate Cement—High-heat mortar 6, Begins 
for use on masonry and wood. Ideal for Pt CERAM šie ü n eile <apolivation — uu Tem 
patching firebrick and mortar in fire- -— Sil Une T Sca Base ee eaan’ tropenies _ rane ко. 
laces, and sealing wood-burning stoves. 77) Whites 
Pi is - ш 9 Stove 9 Cartridge 101-07 30min 1day 40° to 100°F Flexible бЕ 31148 
eans up with water. чш Silicone Sealant Base 
= = Clears 
Blockade Intumescent Acrylic = Cartridge 88 02 10 тіп Тфу X DE Flexible DAP НЕТ 
—Si - Ж = artridge . oz min ау ° to 100° — 
Sealant Single component water E Tube 2.80z ЗО тіп 1 дау 40° їо 100°F Flexible, Waterproof GE 3LA50 
based firestop sealant for use on е” Silvers 
concrete, fiberglass, plastic, and wood. 23 Cartridge 9.80z 10min 1 day -35° to 140°F Paintable, Waterproof DAP 20HA78 
ans 
Meets ASTM E8141 and UL 1479 Silicate Cement 24 hrjE Crack-Proof, Flexible, Indoor, 
standards 2KVH9 Cartridge 10102 10min 1j wote Apr 40*to 100°F — Mold/MildewResistant ^ GE 11N099 
E Shrink-Proof, Waterproof 
Begins с Application C Item Whites 
Description ќо Harden Full Cure Temp. Range olor No. : n s 3 Flexible, UV Resistant, 20HA76 
Silicate Cement dhr 1 бау  40°to 100°F Black  2KVH9 Cartridge 9.802 10 тіп tday -35° to 140°F Waterproof DAP 20HA76 
Blockade 2hr 28 day 40° їо 120°F_ Вей 2KVH7 Tube 2.8027 ЗО тіп 1 дау 40° to 100°F Indoor, Outdoor, Paintable GE 40Н01 
: 
Marine Sealants mum ГОСТІТЕ 
Marine Adhesive Sealant Fast Cure 730 UV Hybrid Sealant—Bonds material 
4000 UV and 4200—Flexible bond for with differing thermal expansion. 
нон Vato ot arian or 740 Hybrid Sealants bon 
j Я for concrete, wood, aluminium, most 
below water line. RWH9 has VOC levels | d metals. polyester alass. st 733 Glass White 
that meet SCAQMD requirements арапегес SUDO yasan роза LM and Metal 250627 
` and ceramic. Can replace rivets and other 53DC13 
Marine Adhesive Sealant 5200 and fasteners. 
Преказе metal and most рекісо DOWSIL733 Glass and Metal 
glass, р $ Sealant—Conventional acetoxy RTV 
550 Adhesive Sealant—Medium paste sealant with adhesion promoter. 
bd ae ... Loctite Gasket Dressing SI 592—For 
| И q use as a permanent seal above or below 
metals, polyester, glass, and stone. ; 
the water line. SUREBOND 
Begins Full X Application Sealant > CHOOSE: Item "eii sabion о Sealers о Cleaners © Adhesives 
M Description to Harden Cure Temp. Range Size Container Color No. 
3 " 
Marine Adhesive Sealant, Fast Cure 4000 UV 20 min 24 hr — 10 oz z — White 1RWH9 Pick-Proof 
А А 1 дау 40° їо 100°Е 1002 artridge White 2JBK5 - 
Marine Adhesive Sealant Fast Cure 4200 2hr day 40° to 100°F 1007 Cartridge Black 2JBkG Adhesive/Sealant 
Greater -5day 409101000: 100: Cartridge Black D9122 . . 
Marine Adhesive Sealant 5200 Than 48 hr day 40° 10 100°Е_ 100: Cartridge — Mahogany, White 09122 = Sealant container: 10.3 oz. cartridge 
7 day 40° їо 100°Е 1002 Cartridge Tan 2JBH1 i М а M. де А 
Marine Adhesive Sealant Fast Cure 5200 UV x: hr 24 hr MEC наю 3 === " White TRWH? Formulated for use in correctional institutions, this 
ealants min ау ° to 95° 5 02 artridge ack, White -setti j j 
730 UV Hybrid Sealant 30min 1 дау 40° їо 95°Е 305mL Cartridge Clear 29UJ48 hard setting adhesive features a tensile strength 
740 W Hybrid Sealants Thr — day 40°to 95°F 600 mL Sausage Pack Gray 29UJ27 | Of 2000 psi and resists cracking. Adheres to bars, 
Dow Corning i i 
{day 20-0 122 1010: Cartridge Aluminum Gray 58013 vents, windows, doors, oe i grids. 
А 1 дау -20° їо 122°Е 10.1 oz artridge Black 53DC14 pplication 
DOWSIL 733 Glass and Metal Sealant 15 тіп 4 day -20° їо 122°Е 10102 Cartridge Clear 53DC15 Beginsto Full Temp. Item 
1 дау -20° їо 122°Е 10.10z Cartridge White 53DC16 Description Harden Сие — Range Color Мо. 
Loctite SB-190 ihr 28day 50°F White 25J627 
Gasket Dressing SI 592 4hr 24 hr — 16 oz — Brown 16X924 Sealant y Clear 3RCY6 
"r 
CIN ЕЕ | 4% For Bulk d 
о QA ,5 Container 
ERS a 
56HU71 


Pneumatic Caulk Guns 


= М" MNPT inlet 
= 326 Ib. thrust ratio 


For Bulk Containers—Barrel of the 
gun holds the caulk while the gun's 
plunger presses against the caulk 
packed in the barrel end and squeezes 
caulk from the top of the barrel and 
through a nozzle attachment on the 
gun. Leaves no packaging to dispose 
of but requires cleaning after use to 
remove caulk residue. 


For Cartridges—Caulk cartridges 
fit into the barrel of the gun while the 
gun's plunger presses against the end 


For Cartridges or 
Sasuage Packs 
48K612 


of the cartridge and squeezes caulk 
through the cartridge nozzle. Gun 


For 
Cartridge 


А 4 48К610 
requires less frequent cleaning than Уҹ 
bulk ог sausage pack guns because For 
i inimi For Application Container Frame Mfr. Item 
the cartridge minimizes contact ie wal style Bro M ur 
MU d Mop um — icati 600mL Enclosed — C 61009 56HU71 
pray and Bead Application m nclose OX 
For Sausage Packs—Barrel of the Far ШШ өрбишваце Packs " "— н ағара 79 
i ow to High Viscosity Materials 02 nclose OX - 

gun accepts caulk in sausage packs Spray and Bead Application 1007 Enclosed Cox 63007-300  48K616 
(chubs) while the gun’s plunger For Cartridges в 

i А А А А 10 oz Enclosed ох 63001 48К610 
presses against the end of the pack Low to High Viscosity Materials --0 02 Open Cox 63002 48K811 
and squeezes caulk through a nozzle. Medium to High 100z Enclosed Newborn 710AL-12 3EAD7 
They compress the pack to a compact Viscosity Materials 290z Enclosed Newborn 710AL-30 3EAD8 
plug and leave less packaging waste — 10 Enclosed C 63006-300 48К613 

i " " | 02 nclosei 0X а 
than cartridge guns Low to High Viscosity Materials — 600 mi Enclosed Cox 63006-600 48К614 
В Spray and Bead Application 600 mL Enclosed Cox 63007-6008 48К617 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2233 


ADHESIVES Scan. Order. Done. 
Caulk Guns Details on page A1. 


Smooth Rod 
13W868 


Smooth Rod 
5UXR1 


Ratchet Rod 4 
5Е571 J 


чә, 


Qo 


Drip-Free 
13Ј315 


Bulk/Sausage Pack 
4XX64 


Smooth Rod 
48UL64 


(ADR 


Sundries for i 
Paintin 


: 


kg 2 "UN EG 
Manual Caulk Guns J= 9 were 29 


Item 
Size Type Construction Thrust Ratio Color Includes Brand No. 
Smooth Rod 
Hex Rod, Ergonomic Handle Plastic, Steel 10:1 Blue/Gray/White Ladder Hook, Seal Puncture Tool, Spout Cutter Newborn ^ 48UL62 
Hex Smooth Rod Steel 12:1 Silver Ladder Hook, Puncture Tool, Spout Cutter Westward —13J319 
à Ladder Hook, Parallel Frame, 
10 02 Hex Smooth Rod Steel 12:1 Blue Puncture Tool, Spout Cutter Westward 131/868 
Ratchet Gun Steel = Blue Ladder Hook, Puncture Tool, Spout Cutter, Wrist Wrap Westward — 13J311 
Revolving Barrel Steel 12:1 Blue/Black Seal Puncture Tool, Spout Cutter Westward — 130317 
_ Smooth Rod Steel 26:1 Black/White Ladder Hook, Revolving Barrel, Rubber-Coated Grip — Newborn — 48UL64 
29 oz Revolving Barrel Steel 12:1 Blue/Black Ladder Hook, Puncture Tool, Spout Cutter Westward — 13J310 
250mL High Thrust Steel 26:1 Lime Green Smooth Rod PC Products 5UXR1 
Ratchet Rod 
Industrial Composite Plastic Body, Dripless Feature — 18:1 Yellow/Black Ladder Hook, Precision Cutter, Puncture Tool Dripless 2PB79 
10 02 Ratchet Gun Zinc Chromate-Plated Steel TÀ Silver/Blue Ladder Hook, Puncture Tool, Spout Cutter Westward — 130318 
Ratchet Gun Steel TÀ Blue — Westward — 13J321 
Ratchet Rod, Ergonomic Handle Plastic, Steel 6:1 Black/Gray/White Ladder Hook, Seal Puncture Tool, Spout Cutter Newborn X 48UL61 
10.3 oz Industrial Super Zinc-Chromate Plated 6:1 — Puncture Too! Newborn 5F571 
E: ш Ratchet Gun Zinc Chromate-Plated Steel 71 Silver Ladder Hook, Wrist Wrap, Puncture Tool, Spout Cutter Westward _ 13J322 
rip-Free 
и Hex Rod, Comfort Grip Stee 10:1 Red Ladder Hook, Seal Puncture Tool, Spout Cutter Newborn 480163 
1002 Hex Rod, Ergonomic Handle Plastic, Steel 10:1 Red Ladder Hook, Seal Puncture Tool, Spout Cutter Newborn 48UL60 
Revolving Barrel Plastic 10:1 Blue/Black Ladder Hook Westward — 13J312 
Revolving Barrel Plastic 12:1 Blue/Black Ladder Hook, Precision Cutter, Puncture Tool Westward — 130315 
Bulk/Sausage Packs 
ШЕП! EZ Thrust Hex Rod Steel Nozzle, Zinc Chromate-Plated Body 12:1 Blue/Silver Floating Sausage Cup, Ring Cap and 3 Cones Newborn 4XX64 
HE] DU RET SR Plastic 12:1 Blue/Black (3) Nozzles, Ladder Hook Westward 131314 
24 02 Aluminum Tube, Shot Blasting Aluminum 12:1 Silver/Black " 3 Nozzles Westward 13J313 
rout Nozzle, Tube and Turbine 
32 02. Manual — ш — Mixer, Tuck Point Nozzle Cox 23YJ71 
1000 mL Manual Aluminum 12:1 Black/Silver (6) Yellow Cone Nozzles Cox 787CL5 


Milwaukee 
6AWC5 


Makita 


Battery Powered Caulk Guns 


» Variable-speed triggers 12V—Compact, lightweight guns provide up to 400 +18V—All-metal gears provide 950 (Milwaukee) or 1100 
= 360° rotating collar provides Ib. of push force for dispensing everyday construc- ^ (Makita) Ib. of force for steady dispensing of the highest 

excellent bead control tion sealants and adhesives. Include auto-reversing viscosity materials. Anti-drip mechanism instantly stops 
Carriage design allows the user to quickly anti-drip, seal puncture tool, and durable hang hook. leaks. Makita models have an LED light. 


and easily change between 10-0z., Quart, and 
Sausage-style material containers. 
Maximum For 
Mfr. 


Dispensing Container Overall Tool Battery Pack Item 
S x Size Length — Weight Includes Cordless Tool Kit Contents Replacement Brand Model No. 
12 
29 in/min 10 oz 16 іп 3.7 lb — 10 oz Carriage, Plunger Rod and Piston Assembly (1) Bare Tool 2XKZ6 Milwaukee 2441-20 340843 
10 02 16 % in 3.710 — 10 oz Carriage, Plunger Rod and Piston Assembly (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger = Milwaukee 2441-21 340844 
18V DC 
|. 100z 18 %in 4.916 Bate eer (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 2XKZ3 Milwaukee 2641-21CT бАМС5 
21 inmin 155; —18y5in 491b = (1) Bare Tool 2XKZ3 Milwaukee 2641-20 БАМС4 
20 oz 28 in 6.5 Ib 20 oz Barrel, Nozzle, Plunger Rod Assembly (1) Bare Tool, (1) Battery, (1) Charger 2XKZ3 Milwaukee 2642-21CT 6AWC6 
66 in/min 10 oz 1576 in 5.1 Ib = (1) Bare Tool Mfr. No. BL1830B — Makita XGCO1Z  20UJ22 
20 oz 21 Жіп бІр = (1) Bare Tool Mfr. No. BL1830B Makita Х000178 200/23 
2234 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Syringes & Needles 
J «г " — 
\ à 
, Luer Lock Syringe 4 es Lr Stainless Steel 
5FVD8 5FVG5 
ШІ... toS ese se se 
ти " B 
Luer Slip Syringe | PTFE 
5FVE8 5FVL1 
= Package of 10 — 
Syringes contain barrels, pistons, and rubber stoppers. Taper tip syringes can PU OD A 
be cut shorter, widening the opening to increase flow. Air-operated syringes are ТЕРЕ 
designed for repetitive use. Tip caps are used to cover luer lock syringes. 
Item 
Description Cap. For Use With No. 
Syringes 
3 cc 5FVD8 B 
5 = | Disposable Needles 
Luer Lock Syringe PN | А : А А 
20 с TU S VES Luer lock fittings are compatible with standard dispensing and lab sampling luer 
50 cc Disposable, Reusable БЕМЕЗ lock connections. Antistatic, nonsterile, with a flat cut (90°) tip. PTFE needles 
Luer Slip Syringe 1cc 5FVE8 are clog resistant and reduce scratching. 
10 cc 5FVES 
Taper Tip Syringe 30 cc 5FVEG % in LENGTH 1 іп LENGTH |1 іп LENGTH 
50сс БЕ\ЕТ "m Outside Inside ltem Pkg. ltem Pkg. | ltem Pkg. 
Air Operated Luer Lock 10cc Dispensing Needles and Dispensing  5FVD4 Description Dia. Dia. No. Qty | No. Qty | No. Оу 
(Barrel And Stopper Only) 30 cc Machines, Disposable, Reusable 5FVD5 eae tren) баша and Polypropylene Hubs кН ——X———— 

Air Operated Taper Ti A R : : А : 

(Barrel & Stopper Only) 30 cc Dispensing Machines SFVD7 15 ga. (Orange) 0.072in 006іп | SFVH3 50 | SFVH4 50 | 5FVKO 50 
Syringe Tip Cap 16 ga. (Purple) 0.065in 0.053іп | 5FVG5 50 | 5FVG6 50 | SFVK1 50 
Black Tip 5FVL6 18 ga. (Pink) 0.05in _ 0.038 in | 5FVH5 50 | SFVH6 50 | SFVK2 50 

19 ga. (Brown) 0.042in 0.032in | SFVG7 50 | 5FVG8 50 | SFVK3 50 
20 ga. (Yellow) 0.036in 0.026in | 5FVH7 50 | 5FVH8 50 | SFVK4 50 
=“... 21 ga. (Green) 0.032in 0.023in | 5FVH9 50 | 5FVJO 50 | SFVK5 50 
22 ga. (Black) 0.008in — 0.019in | БЕМЈ1 50 | 5FVJ2 50 | SFVK6 50 
Luer Lock 23 ga. (Blue) 0.005in —0.017in | 5FVJ3 50 | SFWJ4 50 | SFVK7 50 
5FTV4 25 ga. (Blue) 0.02in —0.012in | SFVJ5 50 | 5FVJ6 50 | SFVK8 50 
26 ga. (Tan) 0.018in 001іп | SFVG9 50 | 5FVHO 50 | SFVK9 50 
27 ga. (Gray) 0.016in —0.008in | 5FVJ7 50 | SFVJ8 50 | SFVLO 50 
30 ga. (Lavender) —0.012in 0.006іп | SFVL8 10 = = = = 
Inside Item Pkg. 
Luer Lock, All Description L Outside Dia. Dia. No. Qty. 
= PTFE Disposable Luer Lock Probe Needles 
Reusable Probe М 14 ga. (Olive) 2in 0.082 in 0.066іл 5FVL1 — 10 
Needles 16 ga. (Purple) 2in 0.065 in 0.053 in 5FVL2 10 
18 ga. (Pink) 2 in 0.054 in 0.042in — 5FVL3 10 
Standard female luer lock needles 2% = 2 ga. (Biase) зіп on 90% іп E 10 
; А i " ga. (Blac in .04 in .028 in 
connect to syringes, dispensing Ve" NPT Polypropylene Disposable Probe Needles 
machines, and hoses. 5FTZ7 15 ga. (Gray/White) 1%in 0.072 in 0.054in — 5FVL9 10 
, 16 ga. (Brown/White) Tein 0.067 in 0.047in — 5FVNO — 10 
TUS — 6 бй з item ба. 18 ga. (Pink/White) Tin 0.053 in 0.0322in SFVN1 10 
Lue Lock acna auge ШЕГЕНІ; 2. 0. y- 20 ga. (Yellow/White) 1 in 0.039 in 0.024in  5FVN2 10 
= : 22 ga. (Black/White) 1 in 0.032 in 0016іп — S5FVN3 — 10 
12 0108 n 0085 n E 1 25 ga. (Red/White) Twin 0.029 in 0.013in  SFVN4 — 10 
i 16 mE Ш LE Ш EM Disposable Probe Needle Assortment 
sn 2099 ШАУЫП Stainless Steel Cannula and Polypropylene Hub, Includes 1 БЕЛТ 1 
18 0.05 in 0.033 in 5FTY3 12 each 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 ga. 
22 0.028 in 0.016 in 5FIYS — 12 
5 0.219 in 0.189 in 5FIVA — 12 
7 0.18 in 0.15 in 5FIV6 — 12 
10 0.134 in 0.106 in БЕТ/0 — 12 
11 0.12 in 0.004in — 5FTW0 12 
12 0.109 in 0.085in — 5FTWi 12 
Zin Stainless Steel — jy — Qnin — (098m 5з 1 
- = > = 14 да. (Ѕаітоп) 
15 0.072 in 0.054in — 5FTW4 12 
16 0.065 in 0.047in БЕТМ5 12 SFVF9 
18 0.05 in 0.033in — 5FTW7 712 
22 0.028 in 0.016 in 5FIXi — 12 1 
30 0.012 in 0.006 in 5FIX9 12 1 -Pc. Polyethylene Taper Tip 
12 0.109 in 0.085 in 5FIY8 — 12 H H 
i4 0.083 in 0.063in  5FTY9 12 Dispensing Needles 
4 in 16 0.065 in 0.047 in 5FTZ0 12 
18 0.05 in 0.033 in 5FIZ1 12 = Package of 50 И | , 
20 0.036 in 0.024 in 5FTZ2 12 Taper feature reduces dripping and improves flow. Tip can be cut to create 
Luer Lock, All Stainless Steel А E larger opening. Chemical- and scratch-resistant. 
2in All Stainless Steel 16 0.065 in 0.047 in 5FVCO 5 
іп NPT Inside Item 
10 0.134 in 0.106 in 5FTZ7 5 Description L Dia. No. 
2in Stainless Steel 13 0.095 in 0.071 in 5FTZ8 5 14 ga. (Salmon) 1 іп 0.063 іп 5FVF9 
16 0.065 in 0.047 in 5FIZ0 5 16 ga. (Gray) 1% in 0.048 in 5FVGO 
Ya іп NPT 18 ga. (Green) 1 Yin 0.035 in 5FVG1 
2 in Stainless Steel 10 0.134 in 0.106 in 5FVA3 5 20 ga. (Pink) Tin 0.024 in 5FVG2 
Translucent Needle Covers 22 ga. (Blue) 1%in 0.017 in 5FVG3 
1 V in Length, Polypropylene 5FVNG 50 24 ga. (Red) 1 іп 0.013 іп 5FVG4 
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SEALANT SPRAY FOAM KIT 


= 
Te 
TN CES 
z Spray Foam 
Froth:Pak Sealant Kit 1 
Spray Foam 458356 Touch N' Seal 
Sealant Kit Foam Kit 
DAP Spray Great Stuff Pro Handi-Foam Pur Fill NF 12 Black Foam 48WK26 788W79 


Foam Sealant Gaps & Cracks Spray Foam 45TP88 Pest Block 


5E086 48WK20 15Z030 444A75 - p T d IP d 
H Lie упт i HANDI оаоіРгоаисіѕ 
Foam Sealants and Spray Foam Kits e ЕҢ DAMM TL 
В 


з = 
21607 - | 
Note: Cylinders are for large job applications. Two cylinder kits offer FROTH-PAK 
anticrossover hoses and nozzle to eliminate chemical crossover. 
Expansion Insulation Container Item Pkg. 
Description Application Ratio Value Color Size Coverage Type Std. No. Qty. 
Single-Component 
ПАР? 
EIE Fire Barrier 21031 R-4to5 Orange 1202 560 Linear ft@% in Bead Aerosol Can ASTM E-84, UL Classified 2KVH8 1 
Multipurpose 2 to 3:1 R-4 Tan 200z = Aerosol Can 5E087 1 
Polyurethane Expansion И 
Spray Foam Sealant roam НЕ pues ca 2to 31 R-4 Tan 12 02 — Aerosol Can UL Classified 5E086 1 
in, 30 Day Can Use 
Window and Door — R-4 White 120z — Aerosol Can — 2PE56 1 
GREAT STUFF PRO™ 
Pestblock Pest Contro| 1-21 R-3.8 Gray 2002 = Aerosol Can UL Classified 48WK22 1 
Pro Gaps and Cracks Pro Gaps and Cracks 1-21 R-3.8 Orange 24 oz = Aerosol Can 48WK20 1 
Pro Window and Door Pro Window and Door 1-21 R-3.8 Yellow 2007 = Aerosol Can AAMA, ASTM, UL Classified 48WK?1 1 
GREAT STUFF" 
Fireblock Fire Barrier 2-41 R-3.7 Orange 12 02 — Aerosol Can 48WK19 1 
; 1 іп Gaps and Cracks 2-41 R-3.7 Cream 12 02 = Aerosol Can f 48WK15 1 
Gap Filler 3 in Big Gap Filler 9-41 — R-37 Cream 1207 = Aerosol Can UL Classified 48WK16 1 
Pestblock Pest Control 2-41 R-3.7 Gray 1207 — Aerosol Can 48WK18 1 
Window and Door Window and Door 2-41 R-3.7 Yellow 12 02 = Aerosol Can AAMA, ASTM, UL Classified 48WK17 1 
Handi-Foam™ 
Fire Barrier 2 to 3:1 R-4.5 Orange 120z 1,996 Linear ft @ A in Bead Aerosol Can 152030 12 
Fire Barrier 2 to 3:1 R-4.5 Orange 2402 4,403 Linear ft @ 14 in Bead Aerosol Can 152032 12 
Spray Foam Sealant Gaps and Cracks —— 210311  R-45 Black 1207 1.996 Linear ft @ 74 in Bead Aerosol Can ASTM EBA/UL 723 2RPJ6 | 
Window and Door 21031 R-4.7 Cream 240z 3,993 Linear ft @ % in Bead Aerosol Can 45TP66 1 
Todol 
IPF Foam Kit Pest Control 7% 6.0/inch Yellow 24 oz 2,000 cu in Aerosol Can 45ТР92 1 
- т 
Pur Black Multipurpose 7% R-6 Black 32 02 1,200 Linear ft @ 7 in Bead, Aerosol Can 9HYA2 1 
19 Board ft, 2,820 cu in ASTM E-84 
Pur Black NF Multipurpose 30% 5.0/псһ Black 1602 1,060 cu in Aerosol Can 45TP90 1 
Pur Fill NF Multipurpose 30% 5.О/псһ Yellow 24 oz 1,920 cu in Aerosol Can 45TP89 1 
Pur Fill NF 12 Multipurpose 30% ^ 5.0/inch Yellow 12 oz 960 cu in Aerosol Can 45TP88 1 
Touch N' Seal 
Construction, Masonry, Construction, Masonry, un un A EE un un 
Metalworking Metalworking White 2007 499899 1 
All Season Multipurpose 210331  R-45 Beige 2407 2,230 ft рег їй in Bead ^ Aerosol Can ASTM E-84, ICC-ES ESR-1926 444474 1 
BlackFoam Pest Block Multipurpose 2 to 3:1 R-4.5 Black 24 oz 3,200 ft рег / іп Bead _ Aerosol Can ASTM Е-84, UL 1715 444A75 1 
Fireblock, Gun Foam 11 Fire Barrier 21031  R-7.12 Orange 24 02 3,200 Linear ft per % in Bead Aerosol Can ASTM E-814, ICC-ES ESR-1926, UL 1715 444A73 1 
Landscape Sealant for Multipurpose 2 to 3:1 R-5 Black 12 02 3,200 Linear ft per 4 in Bead Aerosol Can Fish and Plant Safe 444A76 1 
Mouse Shield with Pesticide Pest Control 21031 R-4 Beige 1202 396 Linear ft per % in Bead Aerosol Сап ASTM E-814, 01-1715, UL-723 444477 1 
HALLE Multipurpose 2031 В-45 White 122 2,200 Linear ft per 4 in Bead Aerosol Can ASTM E-84 44472 1 
ASTM C-1536, ASTM C-273, ASTM С-518, 
Multipurpose 2031  R-49 Beige 1202 499 Linear Н @ ? in Bead Aerosol Can ASTM D-1621, ASTM D-1622, ASTM 0-1623, 444A70 1 
Quick Cure ASTM E-814, ASTM E-84, ASTM E-96 
ASTM C-1536, ASTM C-273, ASTM C-518 R, 
Multipurpose 2031  R-49 Beige 2402 499Linearft@‘%in Bead Aerosol Can ASTM D-1621, ASTM D-1622, ASTM D-1623, 444А71 1 
ASTM E-814, ASTM E-84, ASTM E-96 
Reddy Insulation Gaps and Cracks 2 to 3:1 R-4 Beige 110z 499 Linear ft @ % іп Bead — Aerosol Can UL Classified 444A69 1 
Mine Block Mortar Multipurpose 11 R-5 Beige 2016 = Box ASTM E-119, ASTM E-72-80, UL-723/ASTM E-84 444603 1 
Оше Соте Fireblock, Gaps and Cracks 21031 R-49 Beige 161b 24,000 Linear ft Cylinder ASTM E-814, ASTM E-84, ICC-ES ESR-1926, UL-1715 444479 1 
er d Fire Barrier 6081 А5 Beige 161b 24,080 ft Cylinder ASTM C-518 R-Value, ASTM E-84, 01-1715 444610 1 
2-Component 
FROTH-PAK™ : 
Froth-Pak" 12 Multipurpose 2-41 R-6.1 Cream 3.3 Ib 12 Board ft Two Cylinders 48WK25 1 
Froth-Pak" 200 Multipurpose 3-51 R-6.1 Cream 4116  200sqft @ 1 in Thickness Two Cylinders UL Classified 48WK26 1 
Froth-Pak" 210 Multipurpose 3-6:6 R-6.6 Cream 4216 210 sq ft Two Cylinders 48WK27 1 
Handi-Foam™ 
Spray Foam Sealant Kit Insulation 0.167 R-6to 7.2 Cream 41 Ib 17 cu ft, 205 Board ft — Two Cylinders ASTM E-84 Class 1(A), UL-94 Rated 2ТЕ59 1 
T р н Sed Sound Barrier 0.334 R-4.3 Cream 2640 20.83 cu ft, 250 Board ft Two Cylinders ASTM E-84 Class 2(B) 458J56 1 
ouch № Sea 
Commercial, Multipurpose, 21 R-5.5 Cream 15 02 15 Board ft Cylinder ASTM C-518, ASTM D-1622, ASTM 788W79 1 
Multipurpose Commercial Мшригров - D-1621, ASTM D-1623, ASTM D-2856, 
Residential , Transportation 2:1 R-5.5 Cream 41.56 Ib 200 Board ft Cylinder ASTM E-283, ASTM E-90, ASTM E-96 788W78 1 
Foam Kit, 1.75 PFC Multipurpose 6108: А-5 Beige 28.441 200 Board ft wo Cylinders LEER Glen, 444A87 1 
Slow Rise 120 1.75 PCF Multipurpose 6to 8:1  R-57 Beige 28.43 Ib 200 Board ft Two Cylinders 33 CFR §183.144, ASTM E-84 444481 1 
Spray Foam Kit 3.0 pcf Roof and Gutter 81 R-5.9 Beige 26.27 Ib 120 Board ft wo Cylinders ASTM C-518 R-Value, ASTM G-21 444A80 1 
Spray Foam Sealant Multipurpose 6 to 8:1 R-5 Beige 15.64 Ib 110 Board ft Two Cylinders ASTM C-423, ASTM C-518 R, 444A86 1 
pray Multipurpose 10 їо 12:1  R-5 Beige 28.44 Ib 300 Board ft wo Cylinders ASTM E-84, ASTM G-21 444482 1 
Accessories 
ПАР? 
DRAFTSTOP" 812 Foam & Applicator Cleaner 29RV19 1 
Foam Applicator, For Use With Adhesives, Canned Foam, 12 in 491759 1 
GREAT STUFF PRO™ 
Spray Foam Dispensing Unit, For 20 to 30 oz Bottles, For Dispensing Spray Foam Products 48WK24 1 
Spray Foam Dispensing Unit Cleaner, 12 oz., Used to Dissolve and Remove Uncured Polyurethane Foam 48WK23 1 
Handi-Foam™ 
Spray Foam Dispensing Unit Cleaner, 12 oz., For Cleaning One-Component Dispensing Units 4KK26 1 
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ADHESIVES 
Glues 


Gorilla Glue 
= Full cure: 24 hr. 


Dries White and All-Purpose Glue—Bonds 
wood, stone, metal, ceramic, and more. White dries 
faster. Waterproof. 

= Temp. range: -40° to 212°F 


Super Glue—Bonds to most common building 
materials. Anticlog cap with a metal pin inside 
ensures an airtight seal for maximum reusability. 
= Temp. range: -65° to 220°F 


Wood Glue—Bonds wood-to-wood without leaving 
an orange afterglow. FDA approved for indirect food 


contact. 1ТМАЗ 
= Temp. range: 0° to 150°F 

Item Characteristics Color 
Brown 
Brown 
All Purpose Glue Extremely Strong Bonding Power Brown 
Brown 
Brown 
Dries White Glue ] ; А ; White 
Dries White Glue Pen and Dries White, Paintable, Sandable, Stainable, Waterproof, Weatherproof White 
Glue Dries Clear, Non Foaming, Strong Clear 
Anti-Clog Tip, Impact Resistant, Polyurethane Adhesive, Rubber Toughened Clear 
Super Glue Anti-Clog Cap, Easy to Use, Impact Resistant, Multipurpose, No Run Clear 
p Rubber Toughened for Impact Strength Clear 
Anti-Clog Tip, Impact Resistant, Polyurethane Adhesive, Rubber Toughened Clear 
Wood Glue Dries Natural Color, FDA Approved For Direct Food Contact, Non- Cream 
Toxic, PVA, Solvent Resistant, Water Clean-Up, Water-Resistant Cream 


"Woon cues 


Weldwood" 
Wood Glues 


DAP WELDWOOD 


Carpenter's Glue—Sets fast, grips tight, and sands 
easily. Solvent resistant. Nontoxic. 


TITEBOND ІШ ULTIMATE WOOD GLUE 

Waterproof formula meets ANSI/HPVA Type | water- 
resistance specification. Has longer open assembly 
time and lower application temperature. Sands easily. 
Interior/exterior. 


TITEBOND Il 


Premium and Extend Wood Glue—Meet ANSI Type Il 
water-resistance specification. 3KRU6 and 3KRU7 have 
a longer set time. Interior/exterior. 


Wood Glue—Great for general woodworking with 
porous and semiporous materials. ANSI Type Il. 


TITEBOND ORIGINAL WOOD GLUE 

Aliphatic-resin glue sets quickly to reduce clamp time. 
Resists heat, solvents, and mildew. 3KRU4 and 4EML7 
have a longer set time. 


TITEBOND 


Quick & Thick, No Run/No Drip—Glue dries twice as 
fast and three times as thick as traditional PVAs. Bonds 
to multiple surfaces. 


Polyurethane Wood Glue—Combines a long 20-min. 
working time with a short 45-min. clamping time. 
Waterproof formula is excellent for wood to wood, 
metals, ceramics, most plastics—porous and nonpo- 
rous materials. ANSI Type | and Type II. 


Begins 
Type Color to Harden Size 
ПАР? Weldwood Carpenter's Wood Glue 
Aliphatic 10 min. 1 qt. 
Resin Yellow — 1 zi 
Titebond® ІШ Ultimate Wood Glue 4 
10 Міп. 4 02. 
Water- Tan 10 min. 8 oz. 
Resistant 10 min. 16 oz. 
10 min. 1 gal. 
Titebond® 11 Premium Wood Glue 
5 Min. 4 02. 
1 Нопе 5 min. 8 oz. 
Exterior Cream 5 min. 16 oz. 
5 min. 1 gal. 


Titebond® 11 Extended Wood Glue 


15 min. 16 oz. 
Slow Set ^ Cream 15min. 1 gal. 
Titebond? Il Wood Glue 

5 min. 8 oz. 

Dark Brown 5 min. 16 oz. 

5 min. 1 gal. 

А A 5 min. 1 gal. 

Interior White 5 min. 5 gal. 
Titebond® II Original Wood Glue 

Heat: anid 5 min. 4 02. 

Solvent- Yellow Э 11. 8 oz. 

Resistant 5 min. 16 oz. 

5 min 1 gal. 


Titebond® II Original Extended Wood Glue 
Slow Set ^ Yellow 


Titebond® Quick & Thick, No Run/No Drip 
Quick & Thick 3to5min. 802. 
No Run, Beige 


No Drip 3to5min. 1602. 


Titebond? Polyurethane Wood Glue 
3to25 min. 402. 
Polyurethane Brown 31025 min. 802. 


3to25 min. 12 02. 


15 min. 16 oz. 
15 min. 1 gal. 


Clamp Time 
1to2hr 
1to2hr 
1to2hr 
1to2 hr 
1to2hr 

30 to 60 min 

30 to 60 min 
1to2hr 
1to2hr 

10 to 45 sec. 

10 to 45 sec. 

10 to 45 sec. 

10 to 45 sec. 

20 to 30 min 

20 to 30 min 


Item 
No. 


5UFRA 
5E104 


3KZJ4 
1FCC1 
1FCC2 
1FCC3 


Яжж» 


3KZJ6 
3KRUS 
1FCC4 
1ЕСС5 


ЕЕ 


3KRU6 
3KRU7 


4EMP2 
3KRU8 
4EMP3 
1FCC8 
3KRU2 


4EML7 
3KRU3 
1FCC6 
1FCC7 


3KRU4 
4EML8 


3KRU9 
4EMP4 


4EML9 
3KRV1 
4EMN1 


* FDA approved for indirect food contact (cutting board). 
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30WMO02 


Size 
2 02. 
4 02. 
8 oz. 
18 02. 
36 oz. 
2 02. 
0.75 oz. 
1.75 oz. 
3.75 oz. 
(2) 3g Tubes 
0.53 oz. 
11b. 
15g 
8 oz. 
18 oz. 


ULTIMATE 


4GZK3 
Mfr. Item 
Model No. 
5000201 1TLZ9 
5000413 1TMA1 
5000802 1TMA2 
5001803 1TMA3 
5003601 1TMA4 
5201208 2KKF2 
5201111 2KKF3 
4500102 453U44 
4537502 453U45 
7800102 4GZK5 
7600101 30WM02 
78007 16V096 
1805002 407К6 
6200002 4GZK3 
6205001 4GZK4 
5E104 


[i^m 1FCC4 


ADHESIVES Scan. Order. Done. =S 
Tapes & Glue Guns Details on page A1. Ж 


Gorilla Tape 


Weatherproof, airtight tape is easy to tear by hand. 
For indoor and outdoor use. 


Double-Sided Tape—Bonds plastic, metal, wood, 


glass, brick, ceramic, and stone. 45DV48 holds up Repair Tape—Fix, patch, seal, hold, and protect almost any 


to 15 Ib. on smooth and rough surfaces for easy surface. 
16V093 à M ; 
hanging; 49UU23 is an industrial strength double- таре таре impérial Mir. Itm 
sided tape with a heavy duty bond. Holds up to 30 i item, : Thickness Color „Таре WL Model, N^ 8 
i | ouble-Side ^e in ас! inx 134 
pounds. Ideal for indoor and cae projects атй poseen Varin Transparent -T in x 11/8 6085001 — 4SDVAB. 
Sticks to smooth and rough surfaces. i mi Black Их i9 J 6100109 19092 
А Е : mi ас 8 in х12уі 

Duct Tape—Double-thick adhesive grips smooth, Duct Tape 17 mil Black — 176inx35yd 6035060 1ТМАб 
rough, and uneven surfaces. Withstands moisture, - тї m a Жылу жн RU ET 
UV rays, and temperature extremes. Repair Таре —р 2 mil Transparent 2inx9yd 6027002 30ММ01 


MASTER (ТІЛІ), wesa 3M |STARUEY) ; 


Hot Glue Guns and Sticks 


CORDLESS GLUE GUNS Heavy-Duty Glue Guns 


Master PortaPro Glue Gun High temperature setting bonds cardboard, ceramics, leather, 
Butane heat source has push-button piezo ignition light metals, and wood. Low temperature setting bonds heat- 
glue flow cutoff, fuel flow safety lock, and fuel-refill sensitive parts such as fabrics, foam materials, and plastics. 


indicator. 1UBG6 includes 4 brass nozzles, eight о" SUREBONDER 


x 6" glue sticks, and plastic case. 36FL79 professional gun is a light-duty, high-temperature gun. 

ELECTRIC GLUE GUNS 20YV40 and 20YV41 are medium-duty high-temperature guns. 
: 39AN01 is a high-temperature gun for fixed temperature appli- 

12-Pc. Heavy-Duty Glue Gun Kit cations. Heavy-duty gun 20YV44 features cartridge heaters 


Includes З special-use nozzles, nonstick work pad, ^ with adjustable temperatures. 
6 high-temperature glue sticks, wire stand, and 
carrying case. 


DualMelt Pro Glue Gun Kit 


Dual-temperature glue gun has On/Off light, 
protected nozzle, fold-out stand, cushion grip, slip- 
resistant trigger action, and auto shutoff. 


Heavy-Duty 
4YR48 


Mfr. Item 
Description Watts Glue Stick Capacity Feed Brand Model No. 
— Cordless Glue Guns 
PortaPro® Butane Glue Gun Equivalent to 200 Vin 3-Finger Trigger Master Appliance 006-100 SPYT8 
PortaPro® Butane Glue Gun Kit Equivalent to 200 ч Ye in 3-Finger Trigger Master Appliance GG-100K —— 1UBG6 
Rechargable 60 W 0.43 in, 0.45 in, % in, “Ac in rigger Surebonder CL-800F 36Ғ177 
NETTEN 60 W Ac in rigger Surebonder ^ Pro2-60KIT —49AC27 
есігіс Glue Guns 
12-Pc. Неауу- Duty Glue Gun Kit 100 W As in Lever Westward — 4YR47 
DualMelt Pro™ Glue Gun Kit 80 W TAs in rigger STANLEY GR100 1XHV3 
DualMelt™ 80 W Ac in rigger STANLEY GR25-2 247316 
DualMelt™ Heavy Duty 80 W Ac in Manual STANLEY STHT72317 31CN65 
Heavy-Duty 80W TAs in Lever Westward — 4YR48 
Heavy-Duty 180 W 12 іп, ‘Ac in rigger Surebonder PRO2-180 1791Т/1 
Heavy-Duty 220 W 0.43 in, 0.45 in, 2 in, 74e in rigger Surebonder  PRO2-220HT 39AN01 
Heavy-Duty 220 W 0.43 in, 0.45 in, 12 in, в in Trigger Surebonder PRO2-220  20YV44 
PRO2-100 Light-Duty 30W TAs in | rigger STANLEY GR20 24T309 
20YV41 Light-Duty 80W 0.43 in, 0.45 in, 12 in, As in Trigger Surebonder HE750 36FL79 
Light-Duty, Ergonomic 80W 0.43 in, 0.45 in, % in, “Ac in rigger Surebonder PRO2-80 20Ү/40 
Light-Duty Glue Gun 40W іп Trigger Arrow TR400 3RAZ7 
ШШЕ е 100 W 0.43 in, 0.45 in, % in, віп rigger Surebonder  PRO2-100 20У/41 
Mini Hot Melt Glue Gun 15W VATI tigger STANLEY GR10 3NZW9 
Professional Glue Gun 40W Yin 3-Finger Lever Arrow TR550 3RAZ6 
Begins Mfr. Item Pkg. Begins Mfr. Item Pkg. 
For Use With Color to Harden Size Model No. Qty. For Use With Color to Harden Size Model No. Qty. 
Hot Melt Glue Sticks 20YV45, Not For Use Tan/Amber 5 sec. %”х107 Q601-5P 20Ү/52 53 
Westward With 3M Glue Gun Tan/Amber 10 sec. %”х107 Q71i-5bP  20YV53 53 
%2" Capacity Glue Gun — Transparent 30 to 60 sec. 0.28 x 4" 23Х751 23X751 24 Tan/Amber 10 sec. %”х107 Q711-25P 20Ү/54 265 
Transparent 30 їо 60 sec. 0.45 x 4" 23Х752 23X752 6 5E124, ЗМ Polygun TC Tan/Amber 10 sec. $8 x2' ТС-711-11Р 20YV58 600 
2%a" Capacity Glue Gun Transparent 30 to 60 sec. 0.45 x 4" 23X753 23Х753 24 3M 
Transparent 30 to 60 sec. 0.45 x 10" 23Х754 23X754 12 Mfr. No. AE II an 35 sec. 0.45" 3762 1VAK9 143 
14" Electric Glue Guns Transparent 30 to 60 sec. 0.43 x 10" — 4YR49 24 py Clear 50 sec. Y 3792 1VAL1 143 
Transparent 30 to 60 sec. 0.43 x 10" — 4YR50 100 Mfr. No. POLYGUN TC an 35 sec. 5% 3762 5E119 484 
Transparent 50 to 60 sec. 0.45 x 4" 23Х755 23X755 6 Bam Clear 50 sec. % 3792 5Е121 484 
2%ы" Capacity Glue Gun - 8П5рагепі 50 to 60 sec. 0.45 x 4 23X756 23X756 30 Clear 40 sec. % 3792LM 0 5E122 154 
раву Yellow 35 їо 50 sec. 0.45 x 4" 23Х757 23Х157 6 Mfr. No. POLYGUN EC Translucent 30 sec % 3762 3UB90 154 
Opaque 3010 60 sec. 0.45 х 10" 23Х758 23Х758 12 Light Amber = i 
STANLEY Scotch-Weld PG II an 35 sec. 1x3 3762 2GKJ1 242 
Mfr. No. GR10 Glue Gun Clear = 0.28" GS10DT 2FDB9 24 with Speed loader Light Amber 25 sec. 1x3 3762 2GKJ2 242 
Surebonder Tan 35 sec. 5/8 x8 3762 2GKH9 154 
Tan/Amber 10 sec. Ae x15  711R15-5P 20Ү/47 60 Scotch-Weld TC with an 50 sec. 5/8x 8 3738 2GKK4 154 
Standard Diameter Tan/Amber 10 sec. Ae’ х 15" 711R15-25P 20YV48 300 Quad rack Converter Clear 40 sec. 5/8 x 8 3764 2GKH7 154 
(,7/16',0.43",0.45") Clear 60 sec. Jig x 4" DT-6 20YV46 [] Clear 50 sec. 5/8 x 8 3792 Q 2GKN4 154 
GlueGuns Clear 60 sec. 7e x10' 725810-1Р 20YV49 18 Mfr. No. POLYGUN LT Clear 40 sec. % 3792 42H61 484 
Clear 60 sec. Тв x10' 725R10-5P  20YV50 90 
Clear 60 sec. Tie x10' 725R10-25P 20YV51 — 450 
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MACHINING 
Drill Bit Sets 


Drill Bit Information 


— Еа 


DRILL BIT TYPES 

Double-ended drill bits have cutting edges on 
both ends. 

Extended-length drill bits are long bits that 
can drill deep holes and access hard-to-reach 
areas. 

Flat-bottom drill bits create holes with flat 
bottoms. They are also used for counterboring 
holes, drilling holes at an angle, and creating 
intersecting holes and half holes. 
Jobber-length drill bits provide a good balance 
of strength and accuracy when drilling a variety 
of materials. 

Mechanics-length drill bits are short drill bits 
that provide more strength and rigidity and are 
less likely to break or shear when drilling hard 
materials than longer bits. 

Micro drill bits create precise, tiny holes with 
close tolerances. 

Reduced-shank drill bits can drill large holes 
while still being compatible with standard drill 
chucks. 

Screw-machine are shorter than jobber-length 
and maintenance-length drill bits of the same 
Size. Sometimes called stub-length drill bits, 
they provide more strength and rigidity and can 
drill straighter holes than longer drill bits. Their 
short length also allows them to access tight 
spaces where longer drill bits cannot fit.. 

Solid spade drill bits make shallow holes and 
can drill into thin sheet metals without deform- 
ing the material. 

Spotting drill bits create a shallow hole that 
helps prevent drill bits from walking, or moving, 
when starting to drill. 

Spot-weld drill bits are used to drill out a spot 
weld that is holding two or more thin sheets of 
metal together. 

Step chamfer drill bits create a hole with a 
countersink in one pass. 

Taper-length drill bits have long flutes and can 
drill deep holes. 


— Ses 


FLUTE STYLES 


Fast-spiral flutes evacuate chips more quickly 
than standard spiral flutes. 


Helical flutes create smaller chips and evacuate 
them more quickly than standard spiral-flute drill 
bits. 


Spiral flutes pull chips out of the hole during 
drilling. 


Parabolic flutes are wide, deep spiral flutes that 
maximize chip flow and heat dissipation and elimi- 
nate the need to reduce feed rates in deep drilling 
applications. 

Straight flutes resist breaking when drilling into 
hard and abrasive materials and help evacuate 
chips in horizontal drilling applications. They gener- 
ate minimal heat during drilling and leave a smooth 
finish on the hole without requiring a reaming pass. 


Straight Shank Straight Shank 


with Three Flats 


SHANK TYPES 


Hex shank provides maximum surface 
contact with a drill chuck to prevent drill bits 
from slipping in the chuck during drilling. 


Straight shank is the standard option and 
can be installed in a drill chuck. 


Straight shank with three flats installs into 
a drill chuck and has three flats that prevent 
the shank from slipping in the chuck during 
drilling. 

Threaded shank screws into a threaded drill 
adapter to enable drilling in tight areas and 
ensure the bits will not fall out of the drill 


р 


Left Hand Right Hand 


Coolant 
Through Cutting Cutting 
Direction Direction 
FEATURES 


Coolant-through drill bits have holes that allow 
coolant to flow to their tip to reduce heat and 
help clear chips during drilling. 

Left-hand cutting direction drill bits can be 
used in reverse-drilling applications, such as 
removing broken screws from a hole. 
Right-hand cutting direction drill bits are the 
standard option for making holes in a workpiece. 


FINISHES 


AICrN coating protects drill bits from wear during 
dry, high-speed machining applications. It is harder, 
resists cracking and oxidization better, and performs 


better in high-feed applications than a TiAIN coating. 


It also resists high heat better than an AITiN coating. 


AITIN coating protects drill bits from wear when 
drilling hard and abrasive materials. It is more resis- 
tant to high heat than a TiAIN coating. 


Black/gold finish lubricates the bits and provides 
some resistance to wear and rust. 


Black-oxide finish improves the bits' wear resis- 
tance and chip flow when drilling ferrous metals. 


Bright finish is not affected when the drill bits’ 
cutting edges are resharpened 


EgiAs coating provides excellent hardness and 
heat resistance. It protects drill bits from wear in 
high-speed drilling applications on steel, cast iron, 
and hardened steel with a Rockwell Hardness of 35 
to 50 HRC. 


Straw/bronze finish protects drill bits from wear. 


TiAIN coating withstands high temperatures and 
protects drill bits from wear during high-speed, dry 
machining applications with difficult-to-machine 
ferrous metals. 


TiCN coating protects drill bits from wear and is 
harder and more wear-resistant than a TiN coating. 


TiN coating protects drill bits from wear, increases 
chip flow in softer materials, and allows the bits to 
run at higher speeds than drill bits with a black- 
oxide finish. 


TiNAI coating provides a low-friction surface and is 
suitable for drilling most materials. 

WXL coating protects drill bits from wear and is 
designed for drilling nonferrous metals and steels 
with a Rockwell hardness of up to 50 HRC. It is 
harder and has a higher oxidation temperature than 
a TiAIN coating. 


Nu 


MATERIALS 


Carbide drill bits are harder, more wear 
resistant, and more heat resistant than high- 
speed steel or cobalt drill bits and require a 
rigid setup. 


Carbide-tipped drill bits have carbide cutting 
edges that provide excellent hardness, wear 
resistance, and heat resistance. The bits' body 
is made from a material that absorbs more 
vibration and shock than carbide, which helps 
keep the bits from breaking. 


Cobalt drill bits tolerate higher drilling speeds 
and are harder and more wear-resistant than 
high-speed steel drill bits. They provide some 
shock absorption and can be used in hand- 
held power tools. 

High-speed steel drill bits provide more 
flexibility and absorb more shock and vibra- 
tion than cobalt and carbide drill bits, making 
them suitable for use in manual drilling 
machines and handheld power tolls. 


DRILL BIT POINT ANGLE 

Drill bit point angle is the included angle at 
a drill bit's tip where its cutting edges meet. 
Drill bits with a small (or steep) drill bit angle, 
such as a 90° drill bit angle, are used for drill- 
ing softer materials such as plastic. Drill bits 
with a 118? drill bit angle are commonly used 
for drilling a range of materials, such as wood, 
aluminum, and plastic. Drill bits with a large (or 
flat) drill bit angle, such as a 135? split-point 
angle, are used for drilling harder materials 
such as stainless steel or titanium. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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MACHINING Scan. Order. Done. 
Drill Bit Sets Details on page A1. 


For more information on Drill Bits, see page 2239. 


Carbide-Tipped Cobalt Steel High-Speed Steel Solid Carbide 
41AG22 10D228 34GR21 45YJ42 


WESTWARD crue IRWIN. EXE Ср ty, t 


Chicago-Latrobe" 


Jobber-Length Drill Bit Sets 


» Right hand cutting direction except where noted 


No. Smallest Largest Cutting Flute — Case Item No. Smallest Largest Cutting - Flute Case Item 
of Bits Size Size Direction Finish Type — Type Brand No. of Bits Size Size Direction — Finish Type — Type Brand No. 
Carbide-Tipped 29 Vein п  RtHand Brigh Spiral — Index Cleveland 406K62 
118* Point Angle, Cam Relieved Point 29 Vein Yin  RtHand TiN Parabolic Index Cle-Line 53FP64 
25 W in Win  RtHand Bright — Box = ATAG22 29 Mie in 19 іп Rt Hand TiN Spiral ndex Chicago-Latrobe 1/696 
Cobalt Steel 50 1.00mm 5.90 mm Ві Напа Black Oxide — Spiral ndex Cleveland 406F94 
118° Point Angle, Conventional Point 60 #60 #1 Rt Hand Black Oxide Spiral Index Chicago-Latrobe 10131 
29 sin in  RtHand GoldOxide Spiral — Westward 100228 60 #60 71 RtHand Black Oxide Spira Index  Cle-Line 2A736 
118° Point Angle, Split Point 60 #60 #1 Rt Hand Brigh Spiral ndex Chicago-Latrobe 1М471 
29 sin іп  RtHand Straw/Bronze Spiral Index _ Cle-Line 494N86 60 #60 71  RtHand Brighi Spiral Index | Cleveland | 406Ғ92 
135° Point Angle, Conventional Point 60 #60 #1 Rt Hand TiN Spira пех Chicago-Latrobe 6WUC8 
14 Ysin іп  RtHand GoldOxide Spiral -- Westward 100227 80 760 7i  RtHand Black Oxide Spira Index Chicago-Latrobe  8WUAS 
15 Wein іп  RtHand Black Oxide Spira Box IRWIN 3UME9 114 Vein Yein  RtHand Black Oxide Spira ndex Chicago-Latrobe 6WUAG6 
29 Vein in  RtHand Gold Oxide Spiral Вох DeWal 45CZ02 115 Vein Win  RtHand Black Oxide Spiral Index _Chicago-Latrobe 10144 
135° Point Angle, Pilot 115 Vein Фіп Ві Напа Black Oxide Spira ndex Cle-Line 1A522 
14 Үві %in  RtHand iN Spira Box DeWal 150701 115 Wein vj RtHand Brigh Spiral Index Chicago-Latrobe — 1M475 
135* Point Angle, Split Point 115 Win Rt Hand Bright Spira ndex Cleveland 406F95 
11 1.00 тт 6.00 тт А! Напа Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe 6М/779 118 1.00 mim 1.00 mm Ві Напа Black Oxide Spiral — Index Chicago-Latrobe 2/ТЕ5 
13  Vein Vain  RtHand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe 10198 135" Point Angle, Conventional Point | 
13 Yein Жіп  RtHand iN Spiral Index Chicago-Latrobe 6WUE4 13 Vein Yin  RtHand ТМ Spiral — Box DeWalt 5MP38 
15 sin іп  RtHand Straw/Bronze Parabolic Index Cleveland 434L05 19. Mein Sein Анада Black & Gold Spiral Вох RWIN 3UMF1 
15 Vein ‘in  RtHand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe 10200 15 Ўв ІП Yein Rt Hand Black Oxide — Spiral — Index | Westward 500РЗ 
15 sin Уп  RtHand Straw/Bronze Spiral Index _Cle-Line 53PR41 I8 єп ^in —RtHand — ПК Spiral — Box RWIN SUMF2 
15 sin # п  RtHand Straw/Bronze Spiral Index Westward 401.96 Т Yel in іп Rt Hand TiN Spiral Box DeWalt 34GR21 
15 Vein Жіп Ві Напа iN Spira ndex Chicago-Latrobe 6WUD5 ИШИП п  RtHand Black Oxide Spiral ndex Westward SUDP4 
19 1.00 mm 10.00 mm RtHand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe 6М/Т77 fis Point Angle, Split Point . _ 
20 #80 f61  RtHand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe б\\Т7З Ysin Ип А Напа Black & Gold Spiral — Box DeWalt 5TE17 
21 Vein  %in RtHand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe 1/713 13 vein ИП  RtHand Black & Gold Spira Index . Westward 6РТС6 
21  Vwin іп  RtHand iN Spiral Index Chicago-Latrobe ӨМШЕ5 13. Mein ип  RiHand Black Oxide — Spira! — Index Chicago-Latrobe _ 6WUA8 
25 1.00mm 13.00 mm RtHand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe 6WTZ8 13 Ўв Ш Yin Rt Hand ТІМ Spiral — Index Chicago-Latrobe 67К64 
26 A Z Rt Hand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe — 1V710 12 Yel Уш  RtHand Black & Gold Spiral — Вох DeWalt S3DR65 
26 A Z БіНапа Straw/Bronze Spiral Index Cleveland 434R72 15 fen ФП RtHand Black & Gold Parabolic Index Cle-Line 1TPE2 
29 sin Win  RtHand Straw/Bronze Parabolic Index _ Cleveland 434106 19  Tein Үп  RtHand Black& Gold Spiral Index Westward SUDNT 
29 sin in  RtHand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe 1196 1 Yin Win  RtHand Black Oxide Spiral Index  Сіе-Опе 435002 
29 sin Yin  RtHand Straw/Bronze Spiral Index Cle-Line 1BR43 15 ein Үіп  RtHand ТАМ Spiral Index Chicago-Latrobe  GWTWT 
29 sin Уіп  RtHand Straw/Bronze Spiral Index Cleveland 434108 15 ®п %in  RtHand ТСМ Spiral Index Chicago-Latrobe  6WTX2 
29 Ysin Ип  RtHand ТІМ Spiral Index Chicago-Latrobe 6WUD4 15  Yein Үп  RtHand ІМ Parabolic Index | Cle-Line 1TPC9 
60 %60 #1 RtHand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe 10202 15 sin Үп  RtHand ТМ  — Spiral Index Chicago-Latrobe 52К62 
60 40 £1  RtiHand Straw/Bronze Spiral Index Cle-Line  53PR39 21 “sin іп  RtHand BlackOxide — Spiral — Index Chicago-Latrobe _6WUC1 
60 $60 #1 RtHand Straw/Bronze Spiral Index Cleveland 434109 21 ®п %п  RtHand Black Oxide Spiral Index . Cle-Line 1BR50 
115 “ein біп  RtHand Straw/Bronze Spiral Index Chicago-Latrobe 16915 2| п _Yein__Rt Hand TICN Spiral Index Chicago-Latrobe  6WTX5 
115 Vein іп  RtHand Straw/Bronze Spiral Index Cle-Line 53PR38 2| єп Sein RtHand ТИ Spiral — Index Chicago-Latrobe 62К06 
115 Vein Z RtHand Straw/Bronze Spiral Index _ Cleveland 434110 4 п Жіп Ві Напа Black & Gold Spiral Вох DeWalt S3DR64 
High Speed Steel 21 in sin  RtHand Black & Gold Parabolic Вох Milwaukee 21R661 
118° Point Angle, Conventional Point 25 1.00mm13.00 mm RtHand Black Oxide Spiral ndex Chicago-Latrobe 6М/Т74 
11 1.00mm 6.00 тт RtHand Black Oxide Spiral Index Chicago-Latrobe 10137 25 1.00 mm 13.00 mm RtHand Black Oxide Spiral Index Cle-Line 434113 
13 sin Ysin  RtHand BlackOxide Spiral Index Chicago-Latrobe 10100 26 -A 2 Rt Hand BlackOxide Spiral Index Chicago-latrobe 10543 
13 Vein іп  RtHand Black Oxide Spiral Index ^ Cle-Line 2X470 29  Ywin Ysin  RtHand Black & Gold Parabolic Index _ Cle-Line 1TNZ6 
13 sin _ Ип  RtHand  Brigh Spiral Index Chicago-Latrobe — 1M463 29 ein Yin  RtHand Black& Gold Spiral — Box DeWalt 53DR59 
13 1.00 mm 7.00 тт RtHand Black Oxide Spiral Index Chicago-Latrobe 6МША? 29 "sin Win  RtHand Black & Gold Spiral Index | Westward SUDNS 
15 “ein in  RtHand Black Oxide Spiral Index Chicago-Latrobe — 1U104 29 Mein Жіп  RtHand Black Oxide Spiral — Index Chicago-Latrobe 10547 
15 Yein іп  RtHand Black Oxide Spiral Index ^ Cie-Line 2X471 9 Vein Жіп RtHand Black Oxide Spira ‘ema С 1ВВ44 
15 ei жі ВЕН Black Oxide S d Westward 401J91 oun 
15 en ym Rt Hand Bright Spiral Index Chicago-Letrobs — 1М467 29 п Yin RtHand Black Oxide Spiral Plastic Сей  36XE45 
15 Vei ті ВЕН Brigh S d Cl d 406K63 ndex 
15 Yem ИП —Rt Hand — TN RUE ndex Chicago-La robe 1V698 29 п Win  RtHand Bright — Spira Index | Cleveland | 434111 
20 #80 61  RiHand Black Oxide Spiral Index Chicago-Latrobe 1/717 9 Vein %in  RtHand ТО: Spira Index Chicagolatrobe  BWTX9 
20 £80 £61  RtHand Brigh Spiral Index Chicago-Latrobe 11129 29 Vein ein RtHand TiN Parabolic Index Chicago-Latrobe 434M12 
21  Yein іп LHand Brigh Spiral Index Chicago-Latrobe 6М/009 29 Үп Яп RtHand ТМ Рагаройс Index . Cle-Line 1TPD1 
21 sin іп  RtHand Black Oxide Spiral Index Chicago-Latrobe 1102 29 “sin ип  RtHand TiN Spiral __Index_Chicago-Latrobe —6ZKH1 
21 Vein sin  RtHand Black Oxide — Spira ndex Cle-Line 4X780 29 п sin Ві Напа Black & Gold Parabolic Вох Milwaukee 21R662 
21 sin %in  RtHand Brigh Spiral Index Chicago-Latrobe 1M465 60 #60 71 RtHand Black Oxide Spiral Index Chicago-latrobe 16545 
25 1.00 mm 13.00 mm Rt Hand Black Oxide Spiral Index Chicago-Latrobe —1U139 0 #60 #1 — RtHand TiN Spiral Index Chicago-Latrobe — 6ZKH3 
25 100mm13.00 mm RtHand Black Oxide Spiral Index Cle-Line 5BP06 115 sin Wsin  RtHand Black Oxide Spiral Index Chicago-latrobe 16549 
25 4.00 mm13.00 mm RtHand Black Oxide Spiral Index Cleveland 406F96 115 | in Яп  RtHand ТІМ Spiral Index Chicago-Latrobe 62КН9 
25 1.00 тіп 13.00 mm RtHand Bright _ Spiral Index Cleveland 406.44 Solid Carbide 
26 A Z RtHand Black Oxide Spiral Index Chicago-Latrobe 10133 118 Point Angle, 5 lit Point З 
6А Z  RtHand Black Oxide Spiral Index _ Cle-Line 24737 5 Vesin Win  RtHand АТМ — Spiral Вох = 45ҮЈ53 
26 А Z RtHand Bright Spiral Index Chicago-Latrobe 1М473 15 Yin vain RtHand Бі — Spiral Вох = 45YJ41 
29 sin in  RtHand Black Oxide Spiral Index Chicago-Latrobe 10110 21 Ўв Ш ІШ RtHand — АЙМ Spira — Box = 45YJ54 
29 vein Yin  RtHand Black Oxide Spiral Index  Cle-Line 6X001 21 Mein Жі  RtHand — Bright ^ Spiral Вох = 45Y42 
29 vein Yin  RtHand Black Oxide Spiral Index Cleveland 406K61 24 1.00тпт 12.50 тт RtHand Bright — Spiral Вох = 45YJ43 
20 Vein п  RtHand Bright ^ Spiral Index Chicago-Latrobe — 1M468 29. Mein Ийип Rt Hand ШМ Spiral — Вох — 45YJ56 
29 Vein ^in  RtHand Bright Spira Index Cle-Line 53FP24 29 Vein Ип  RtHand Bright ^ Spiral Вох — 45YJ44 
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High Speed Steel 
45KM96 


Ө BoscH 1109 


Hex-Shank 
Drill Bit Sets 


» Right-hand cutting direction 


Ін!) ul | 
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= TiN coating 
Number Smallest Largest Drill Bit Item 
of Drill Bits — Drill Bit Size Drill BitSize Flute Type Case Type Brand No. 
High Speed Steel 
135* Point Angle, Conventional Point 
5 Vin Ys in Spiral Plastic Bosch 53DM64 
9 ¥% in Ye in Spiral Plastic Bosch 53DM65 
135° Point Angle, Split Point 
10 Ув in Vs in Parabolic Box Milwaukee — 415H88 
15 Ve in 36 in Parabolic Box Milwaukee 45КМ95 
23 Vie in Ys in Parabolic Box Milwaukee 45КМ96 
29 Ye in У in Parabolic Box Milwaukee — 45KM97 


High Speed Steel 
4UM96 


<> CLE-LINE. 
Chicago-Latrobe* 


WéstwarD IRWIN. 


Reduced-Shank 
Drill Bit Sets 


» Right-hand cutting direction 


For more information on Drill Bits, see page 223 


Cobalt Steel 
6WUC3 


High Speed Steel 
1U135 


e Е CLEVELAND 4 


Number Smallest Largest =й 
of Drill Drill Drill Flute Drill Bit Item „е 
Bits Bit Size ВИ Size Finish Type Case Type Brand No. р i D —4 
High Speed Steel WESTWARD’ <> CLE-LINE. ПИ ur 
118° Point Angle, Conventional Point ririri 
5 Ya in Yo in Black Oxide Spiral — MetalIndex — Chicago-Latrobe 6WUA2 4 
8 Asin 1in Black Oxide -- Metal Index Cle-Line 50AY59 H 
o nn — 1m Bakoi — Meini Cien вите | 9Screw-Machine- 
8 As in Tin Black Oxide Spiral ^ MetalIndex — Chicago-Latrobe 10691 = ш 
8. йеп — Tin Black Oxide Spiral Метех __ Сеше — 1 | Length Drill Bit Sets 
8 As in 1in Black Oxide Spiral ^ Metal Index Westward 4UM96 А Р А А А 3 
8 Asin iin Black Oxide Spiral Plastic Pouch Сһісадо-Гаїгобе 10194 z Right-hand cutting direction Solid Carbide 
16 in iin BlackOxide Spiral Plastic Pouch Chicago-Latrobe 6WUCO | = Spiral flute 45YJ57 
33 Vin 1 in Black Oxide Spiral ^ Metal Іпдех Chicago-Latrobe 6WUA9 Number Smallest Largest 
118° Point Angle, Split Point А H ^ sine 
8 Ae" 1'  BlackOxide — Metal беде — sUAYig | 000 ОН! DM M m Band ЕП 
8 Asin 1in Black Oxide — Spiral Plastic Pouch  Chicago-Latrobe 1/693 с d А ДЕР n ize ШЕШШ ШЕ ase Type гап Е 
8 в in lin Straw/Bronze Spiral Metal Index — Chicago-Latrobe 2VTE4 135° P Я Тү le, Split Point 
135* Point Angle, Split Point 1 ai : 
18 Vie in Жіп Black & Gold — Box IRWIN ЗОМЕВ raw/Bronze Metal Index Chicago-Latrobe — 6WUC4 
60 #60 #1 Straw/Bronze — MetalIndex ^ Chicago-Latrobe  6WUC3 
High Speed Steel 
118* Point Angle, Conventional Point 
26 A 2 Brigh Metal Index Cleveland 439K51 
29 Vie in Ye in Brigh Metal Index Cleveland 439K50 
135° Point Angle, Conventional Point 
High Speed Steel 26 73 7 Brigh Metal Іпйех | Chicago-Latrobe  6WUE8 
4GB65 29 ein Yin Brigh Metal Index Chicago-Latrobe — 6WUE7 
60 #60 #1 Brigh Metal Index Chicago-Latrobe — 6WUE9 
е 135° Point Angle, Split Point 
<> CLE-LINE. WESTWARD 15 Vein Yin Black Oxide Metal Index | Chicago-Latrobe  GWUEZ2 
15 Vie in Vin Brigh Metal Index Cleveland 440A14 
= 21 Ye іп 36 in Black Oxide = Westward 2UFD2 
- 21 Vis in 36 in Black Oxide Metal Index Chicago-Latrobe 10689 
Mechanics Length 21 Yee in 36 in Brigh Metal Index Cleveland 440A13 
Drill Bit Sets 29 Ув in Ye in Black Oxide Metal Index | Chicago-Latrobe 10135 
29 Vie in vein Black Oxide Metal Index Cle-Line 4AK21 
a Right-hand cutting direction 29 Ув іп Ye in Black Oxide Мей! Index Westward 401J97 
= Spiral flute 29 Ye in Vo in Brigh Metal Index Cleveland 440412 
р 29 Ye іп Ye in TiN Metal Index Chicago-Latrobe — 6WUA1 
Number of Smallest Largest Item 60 #60 #1 Black Oxide — Westward 5UDP5 
Drill Bits Drill Bit Size Drill BitSize | Finish Drill Bit Case Type — Brand No. 60 #60 A Black Oxide _ MetalIndex | Chicago-Latrobe 1/708 
High Speed Steel 60 #60 #1 Black Oxide — Metal Index Cle-Line 4AK22 
135° Point Angle, Split Point Solid Carbide 
4 Ye in Жіп Black Oxide Metal Index Cle-Line — 439H34 135° Point Angle, 4 Facet Point 
6 Ye in 36 in Black Oxide Metal Index Cle-Line 439Н33 15 Yee in Vo in Bright Box = 45YJ45 
11 1.00 mm 6.00 mm Біаск Oxide Metal Index Cle-Line 50АХ70 15 Vie in vein TiN Box = 45YJ57 
13 Vie y Black Oxide Metal Cle-Line — 50AX94 21 Ув in % іп AITIN Box — 45YJ58 
15 Ye in Y in Black & Gold Metal Index Westward 500Р6 21 Yee in 36 in Bright Box = 45YJ46 
15 Vs in Vb in Black Oxide Metal Index Cle-Line — AGB65 24 1.00mm 12.50 mm AITIN Box = 45YJ59 
21 Vie" ж Black Oxide Metal Cle-Line — 50AX95 24 1.00mm 12.50 mm Bright Box = 45YJ47 
29 Vie in Vb in Black Oxide Metal Index Cle-Line — AGB64 29 Vie in vein AITIN Box = 45YJ60 
29 Ye in Yo in Black Oxide Round Plastic Index Cle-Line — 36XE46 29 Ув in vein ТІМ Вох - 45YJ48 
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Drill Bits Details on page A1. 


For more information on Drill Bits, see page 2239 


Solid Carbide 
45YJ49 


Straight-Flute Drill Bit Sets 


a Right-hand cutting direction 
AITIN Bright 


Item Item 
Number of Drill Bits — Smallest Drill ВИ Size Largest Drill Bit Size No. No. 
Solid Carbide 
140° Point Angle, Notched Point 
15 Vein Bin 45YJ61 | 45YJ49 
21 Tis in %1п 45YJ62 | 45YJ50 
29 Vie in Bin 45YJ64 | 45YJ52 
Decimal Overall Item 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. 
55 in 0.1563 2in 364 in З віп Chicago Latrobe 1F501 
Y$ in 0.1563 2in 364 in 3 Жіп Cle-Line 5X965 
Tes in 0.1719 2 VA in Ts in 3 À in Westward 4UL49 
Tes in 0.1719 2 Vs in а in 3%in  Chicago-Latrobe — TF503 
Jie in 0.1875 2 is in Эв іп 3 біп Chicago Latrobe 1F505 
Hein 0.1875 296 іп 34e in 3 in Cle-Line 5X967 
Зл in 0.1875 2 s in Зл in 3 in Westward 2UFA7 
19/6 in 0.2031 2 sin Эв in 3 9віп Chicago-Latrobe — TF507 
Ta in 0.2031 2 біп Fein 356 in Cle-Line 5X968 
7 in 0.2188 2% in 75 in 3% in Cle-Line 5X969 
7/5 in 0.2188 2 Vo in 75» in 3% in Westward 4UL52 
Black & Gold Finish, Parabolic Flute, 7а in 0.2188 2% іп 7а in 3 5 in ШЕЛБЕЕШІН 1Ғ509 
ы i “ба in 0.2344 2 58 in Yea in 3 “іп hicago-Latrobe — 1F511 
Noncoolani: Th Sua анаа SINUS nn 00 — 2 Fain VAT) din — Chicago-Latrobe —TFST3 
JA in 0.2500 234 in Vain qin Cle-Line 5X971 
Vain 0.2500 2% in Va in 4in Westward 4UL54 
Ts in 0.2656 2 іп Yin 4¥%in  Chicago-Latrobe — 1F515 
Ths іп 0.2656 2 іп Vain 4% in Cle-Line 5X972 
Ф wiwa CL <> "m m а == m. 
= н j 42 in ) As in ба in in icago-Latrobe 
CLE-LINE. WESTWARD mr... Gieveano DEWALT %eo in 02813 2 sin Ta in 4% in Cle-Line 5X973 
ЫП in 0.2813 2 s in ы іп 41 in С Westward 4UL56 
- - - 1s in 0.3125 3 36 in 916 in 4 ^ in hicago-Latrobe — 1F521 
= - Fein 0.3125 33 in в in 4% in Cle-Line 5X975 
Jobber-Length High-Speed Steel Drill Bits ЛЕ шш шш r | 
" ба in E ^s in ^e in h in icago-Latrobe 
oir pit Sige“ REM | Overall Нет 264 in 0.3281 3 ўв in Fein 458 in Cle Line 5X976 
rill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. Vea in 0.3281 3 he in je in 4% in Westward AUL59 
Black & Gold Finish, Parabolic Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank TA in 0.3438 T The in Т гіп 491in Chicago-Latrobe — 1F525 
135" Point Angle, Split Point — - ui ; To in 0.3438 37віп Tio in ГЕЛІ Cle-Line 5X977 
Vip in 0.0938 ШШ Уюп 2 Vin Cle-Line 1TNW6 Tz in 0.3438 — 3 Zein Tii» in 434 in Westward 4UL60 
ы in 0.1094 Тіп ап 2 біп Cle-Line 1TNW7 Ил in 0.3594 3 іп 236 in 47&in  Chicago-Latrobe — 1F527 
Yin 0.1250 1%in Yin 2“ in Cle-Line 1TNW8 3$ in 0.3750 356 in 36 in біп Chicago-Latrobe —1F529 
Ys in 0.1250 1%1п W% in 2% in Westward 5UDD1 Fin 0.3750 354 in Fin bin Cle-Line 5X979 
ЕШ 0.1406 ЕЛП Js in 2 іп Cle-Line TTNWS Yin 0.3750 358 in %in 5in Westward 2UFA9 
Y in 0.1563 .2in Asin 3 Жіп Cle-Line 119 356 in 0.3906 334 in іп 5 іп  Chicago-Latrobe 1531 
Ya in 0.1719 2 Vs in Va in КЕЛ Cle-Line 1TNX2 ea in 0.3906 534 in 34 in ЕЛП Cle-Line 5X980 
Hsin 0.1875 2/Увіп Hsin 3%in Cle-Line ITNX3 in 0.39063 %in 2a in 5 Win Westward 4UL63 
Asin 0.1875 2 %e in ein 3 Zin Westward 50005 Ho in 0.4063 3% in Жы in 5 vain Chicago-Latrobe — 1F533 
"иіп 0.2031 2 sin Vie in З віп Cle-Line TINX4 19» in 0.4063 376 in “іп 5 A in Cle-Line 5X981 
Zio in 0.2188 2 Yin То in ЕРЛШ Cle-Line TINXS 1302 in 0.4063 376 in ain 5 Vain Westward 4UL64 
ea in 0.2344 2%in Tis in 3 Ain Cle-Line TTNX6 Жы in 04219 3 Main Жш in 5%in  Chicago-Latrobe — 1F535 
Yain 0.2500 2%in Yain 4in Cle-Line 1TNX7 іп 04219 31%6іп шіп 5 %in ШЕГІП 5X982 
Yain 0.2500 23. in Yain «іп Мевшай SUDD9 in 0.4219 379вП oa in 5 %in Westward 4UL65 
"Zea in 0.2656 2 76 in VAT 4 Үзіп Cle-Line 1INX8 Tein 0.4375 4s in Tsin 5%in Chicago-Latrobe 1Ғ537 
Jaz in 0.2813 2 1s in 14 in 4% in Cle-Line TTNX9 Tein 0.4375 4 Vis in Tein 51^ in Cle-Line 5X983 
1Ha in 0.2969 З Ys in Ts in 4%in Cle-Line TINY1 Tsin 0.4375 4 Vis in Tsin 5 vin Westward 2UFC1 
Vie in 03125 3Увіп Vie in 4 Yin Cle-Line TTNY2 Sin 0.45314 Kein Tsin 5%in  Chicago-Latrobe —1F539 
Yis in 0.3125 3 зіп Ag in 4 Yain Westward SUDES 336 in 0.4531 4 Asin Tsin 5% in Cle-Line 5X984 
Иш in 0.3281 З Ўв іп isin 4% in Cle-Line ШЕ Me in 04688 49віп 155» in 5 іп  Chicago-Latrobe — 1F541 
Tio in 0.9438 3 “Zs in Tio in 434 in Cle-Line 1ТАТЗ Tz in 0.4688 49віп 1% in 5% in Cle-Line 5X985 
ып 03594 _ Зуп "ea in 4 Жіп Cle-Line TTNY4 ain 0484 4%[п Tz in 575 in Westward 4UL69 
ea 03720 2n zn zin уйе па uid oa in 0.4844 436 in Ia in 5 %in  Chicago-Latrobe —1F543 
5:2 In : san LU jm COLE Wes in 0.4844 435 in ea in 5 7 in Cle-Line 5X986 
Ўы in 0.3906 37 in Жіп 5 іп Cle-Line TTNY6 Yin 0.5000 4% in iin біп  Chicago-Latrobe 1Ғ545 
195» in 0.4063 3 Ain 2%a in 5 vin Cle-Line 1TNY7 Te in 0.5000 Bin Bin біп Cle-Line 5X987 
Pha in 04219 3 Me in 2 in 5% in Cle-Line TINY8 Bin 0.5000 4% in Vin біп Westward 2UFC2 
sin 0.4375 4 Ys in ‘Ain ERA Cle-Line 1TNY9 z in 0.5313 4 %ein Hain 6% in  Chicago-Latrobe  1F549 
Hain 20451 24%еп Mesin 5%in Се пе ТНА Asin 0.5625 — 4 Mein Asin 6%in  Chicago-Latrobe — 1F553 
АШ 0.4688 4 vis in 92 in 55. in le-Line TINZ2 56 in 0.6250 5 %ein % in 7Y&in —Chicago-Latrobe 1Ғ561 
ып 04644 _ 4% Yea in 5 іп Cle-Line ITNZ3 #7 0.2010 — 27віп is in 3*5 in  Chicago-Latrobe — 1F583 
үгіп 0.5000 4 Yo in in Gin Cle-Line 1т№24 #7 0.2010 27s in %ein 3% in Cle-Line 4AF73 
Yin 0.5000 4Үіп іп біп Westward  — SUDFS #1 0.2010 — 2 7s in Fein 354 in Westward 4UL77 
Black & БОН ЕШ Зока! Еше, Non-Coolant Through, Straight Shank A0 0.1935 Os in Vie in 35&in  Chicago-Latrobe 1Ғ589 
° Point Angle, Split Poin 945 Tel Zei 35% j -Li 
Juin. 0435... «Tin Мей Syn  Westwad  5UDFI zy i йып ап FED ee 
Black Oxide Finish, Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 301 0.1590 2 Vs in 5» in 3% in  Chicago-Latrobe 1F611 
т; ін SO OP п зип Westward ШШ ОТЫ ohm Зуп берп Н 
155 (1105 1 т Vari 3i W 40105 #25 0.1495 176 in Ф in 3 in Chicago-Latrobe — 1F619 
: sin bain Ш esiward #29 0.1360 1% in Yin 2 іп Chicago-Latrobe — 1F627 
6.00 mm 0.2362 57.00 mm 1564 in 93.00 mm Westward 5PLR1 #29 0.1360 Thin Vin 27 in Cle-Line AAF95 
паш зш = =ош БЕ БЕ БЕ 5 
850mm — 03346 —7500mm W:n 11700 mm Westward  SPLUD #36 0.1065 ein жіп 215i __Chicago-Latrobe 17641 
120mm 0:4724 — 101.00 mm a in 15100 mm Westward SPLV2 1.00 mm 0.0394 12.00 mm 1mm 34.00 mm  Chicago-Latrobe 1К276 
10 00 0.3937 8700 105 13200 Wi SPLU7 2.00 mm 0.0787 24.00 mm 2mm 49.00 mm  Chicago-Latrobe 1К316 
Weide оа шт mm т Бемага 2.50 тт ^ 0.0984 30.00 тт 2.5mm 57.00 тт  Chicago-Latrobe 1336 
Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank - 3.00 mm 0.1181 33.00 mm 3mm 61.00 mm Chicago-Latrobe — 1K346 
жіп 90098 ТИП Үзіп oliin Chicago-Latrobe__ 1k43 330mm 04299 3800mm 33mm 6500mm Chicago-Latrobe 1K352 
Тап 0.1094 1юш ып 2% in__Chicago-Latrohe ТР495 350mm 04378 39.00 тт 35mm 70.00 тт  Chicago-Latrobe 1К356 
Yin 0.1250 1% Yin 5 yin Chicago Latrobe 17497 4.00mm 01575  43.00mm 4mm  75.00mm  Chicago-Latrobe 1КЮ366 
Win ^ 01950 1% Жіп Ш Cle-Line  SX95U 420mm 0.1004 4300mm 42mm 75.00mm  Chicago-Latrobe — 1K370 
п 0120 — Tin in 2 in Westward ZUFAG 450mm 0.1772 4700mm 45mm 80.00mm  Chicago-Latrobe — 1K376 
Yes in 0.1406 1% in Yin 2%in  Chicago-Latrobe — 1F499 : : > : : 
Yea in 0.1406 134in in 2%in Cle-Line 5X964 | CONTINUED | } 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Drill Bits 
Jobber-Length High-Speed Steel Drill Bits <> CLE-LINE. WESTWARD а E 
Decimal Overall Item Decimal Overall Item 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. 
Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank (Cont.) Ag in .4375 4 Vie in Asin 5 vin Cle-Line 2BR33 
5.00 mm 0.1969 52.00 mm 5mm 86.00 mm  Chicago-Latrobe — 1K386 2%a in 0.4531 4%e in Ae in 5 yin  Chicago-Latrobe 106535 
5.50 mm 0.2165 57.00 mm 5.55 mm 93.00 mm  Chicago-Latrobe — 1K396 1% in 0.4688 4 34e in 195» in 5%in  Chicago-Latrobe 16537 
6.00 mm 0.2362 57.00 mm 6 mm 93.00 mm  Chicago-Latrobe 1К406 3/64 in 0.4844 4% in 316 in 57&in  Chicago-Latrobe 16539 
6.50 mm 0.2559 63.00 mm 6.5 mm 101.00 mm Chicago-Latrobe 1К416 Yo in 0.5000 4 іп Yo in 12in Westward 5TVL7 
6.70 mm 0.2638 63.00 mm 6.7mm 101.00 mm Chicago-Latrobe 1К420 Yin 0.5000 4% in Yin біп Chicago-Latrobe 16541 
6.80 mm 0.2677 69.00 mm 6.8 mm 109.00 mm Chicago-Latrobe 1К422 Yin 0.5000 4% in Yin біп Westward 5XL84 
7.00 mm 0.2756 69.00 mm 7mm 109.00 mm Chicago-Latrobe 1К426 #3 0.2130 2 іп 1364 in 3*4in  Chicago-Latrobe 16555 
7.50 mm 0.2953 69.00 mm 7.5 mm 109.00 mm Chicago-Latrobe 1К436 #7 0.2010 2 "Ac in Эле in 3% in Chicago-Latrobe 10559 
8.00 mm 0.3150 75.00 mm 8mm 117.00 mm Chicago-Latrobe 1К446 #7 0.2010 2 "Ae in Эле in 3% in Cle-Line 4BR54 
8.50 mm 0.3346 75.00 mm 8.5 mm 117.00 mm _ Chicago-Latrobe 1К456 #10 0.1935 2 "^c in Ae in 3 %in Chicago-Latrobe 10565 
9.00 mm 0.3543 81.00 mm 9mm 125.00 mm Chicago-Latrobe 1К466 #11 0.1910 2 is in Asin 3%in  Chicago-Latrobe 19567 
9.50 mm 0.3740 81.00 mm 9.5 mm 125.00 mm Chicago-Latrobe 1К476 #13 0.1850 2 s in Та in 3» in Chicago-Latrobe 16571 
10.00 mm 0.3937 87.00 mm 10 mm 133.00 mm Chicago-Latrobe 1К486 #16 0.1770 2 віп s in 3%in Chicago-Latrobe 106577 
10.20 mm 0.4016 87.00 mm 10.2 тт 133.00 тт Chicago-Latrobe 1К500 #20 0.1610 2 іп Әә in 3 ^ in Chicago-Latrobe 10585 
10.50 mm 0.4134 87.00mm 10.5mm 133.00 тт Chicago-Latrobe 1К488 321 0.1590 2 Vin Y in З іп  Chicago-Latrobe 106587 
11.00 mm 0.4331 94.00 mm 11mm 142.00 mm Chicago-Latrobe 1К490 321 0.1590 2 Ve in 35 in 3% in Cle-Line 22N385 
11.50mm 0.4528 94.00 тт 1.5mm  142.00mm Chicago-Latrobe 1К492 #25 0.1495 17іп За in 3in Chicago-Latrobe 106595 
12.00 mm 0.4724 101.00 mm 12mm 151.00 mm _ Chicago-Latrobe 1К494 #25 0.1495 1%in За in 3in Cle-Line 22N380 
12.50 mm 0.4921 101.00 mm 125тп 151.00mm Chicago-Latrobe 1К496 327 0.1440 17 in 96 in 3in Chicago-Latrobe 10599 
13.00 mm 0.5118 101.00 mm 13 mm 151.00 mm Chicago-Latrobe 1К498 #29 0.1360 1% in Yin 2 іп Chicago La robe 16603 
13.00mm 0.5118 — 101.00 mm Yin 151.00 mm Westward 5PLV5 #29 0.1360 Tin Yin 2% in Cle-Line 22N375 
14.00 mm 0.5512 108.00 mm 14 mm 160.00 mm Chicago-Latrobe 1К514 #30 0.1285 1% in Yin 2% in Chicago La robe 16605 
14.0 mm 0.5512 108.00 mm ЗУ in 160.00 mm Westward 5PLVG #30 0.1285 1%іп Yin 2% in Cle-Line 4BR77 
15.00 mm 0.5906 114.00 mm 15 mm 169.00 mm Chicago-Latrobe — 4HCA6 #36 0.1065 1 76s in 35» in 2 іп Cle-Line 22N366 
16.00mm 0.6292 120.00 mm 16 mm 178.00 mm Chicago-Latrobe 4НСАТ 340 0.0980 T% in Ур in 2¥%in  Chicago-Latrobe 16625 
17.00 mm 0.6693 125.00 mm 17 mm 184.00 mm Chicago-Latrobe 4HCC2 #49 0.0730 Tin Ye in 2in Chicago-Latrobe 10643 
B 0.2380 23Àin 1964 in 4in Chicago-Latrobe 1Ғ693 #54 0.0550 КАП 364 in T7&in  Chicago-Latrobe 16178 
C 0.2420 29A in 1964 in 4in Chicago-Latrobe — 1F695 #56 0.0465 3A in 2 in 1 іп Chicago-Latrobe 16343 
D 0.2460 294 in Туба in Fin Chicago-Latrobe — 1F697 5.00 mm 0.1969 52.00 mm 5mm 86.00 mm Chicago-Latrobe — 62JL2 
F 0.2570 2 іп Yin 4V&in Chicago-Latrobe 1Е699 10.00 mm 0.3937 87.00 mm 10 mm 133.00 mm Chicago-Latrobe — 6ZJP4 
F 0.2570 2 іп Vain 4¥%in Cle-Line 4AH28 13.00 mm 0.5118 101.00 mm 13 mm 151.00 mm  Chicago-Latrobe — 6ZJR1 
F 0.2570 2 іп TA in 4 Vs in Westward 2UFP7 F 0.2570 2 7 in TA in 4Y&in  Chicago-Latrobe 10659 
G 0.2610 2% in Vain 47 in Cle-Line 4AH29 F 0.2570 2% in Vain 471п Westward 5PLW1 
G 0.2610 2 іп TA in 4 Vs in Westward 2UFP8 | 0.2720 2 in Tha in 4Y&in ^ Chicago-Latrobe 10665 
H 0.2660 2 Jin 1764 in 4%in  Chicago-Latrobe 1Е703 0 0.3160 3 %e in Mein 4i»in  Chicago-Latrobe 19677 
| 0.2720 2 іп Ты in 4V&in  Chicago-Latrobe 1Ғ705 Q 0.3320 3 віп 2%a in 4 іп Chicago-Latrobe 106681 
І 0.2720 2 іп 1764 in 4 іп Cle-Line 4AH30 T, 0.3580 3 ^ in Тудә in 4 7% in Chicago-Latrobe — 16687 
J 0.2770 2 Jin Ts in 4%їп  Chicago-Latrobe 1Ғ707 U 0.3680 3% in 2%4 in 5in Chicago-Latrobe — 16689 
K 0.2810 2 Ae in Ts in 44ain  Chicago-Latrobe 1Е709 V 0.3770 3% in 36 in 5in Chicago-Latrobe 106601 
Е 0.2900 2 54s in % in 4%in  Chicago-Latrobe 1Е711 W 0.3860 3% in 36 in 5 йіп Chicago-Latrobe 16693 
L 0.2900 2 54s in Y2 in 4% in Cle-Line 4F504 X 0.3970 3 34 in 2564 in 5%in Сһісадо-Гаігобе 16695 
N 0.3020 3 Vie in 196 in 4%in Chicago-Latrobe — 1F715 Y 0.4040 375 in 2%a in 5 Yin Chicago-Latrobe 10697 
P 0.3230 3 s in Зв in 4%1п  Chicago-Latrobe — 1F719 Z 0.4130 3% in 1%» in 54ain  Chicago-Latrobe 10699 
Q 0.3320 З 6 in 2/4 in 4% in Chicago-Latrobe — 1F721 Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, знај with Three Flats Shank 
Q 0.3320 3 віп 2/4 in 45A in Cle-Line 4AH32 1% in 0.2031 2 "Ac in As in 3% in Cle-Line 22N403 
R 0.3390 37s in 2/4 in 434in  Chicago-Latrobe — 1F723 %2 in 0.2188 2V in 7 in 334 in Cle-Line 22N408 
R 0.3390 3 Ac in 2/4 in 4% in Cle-Line 4AH33 1964 in 0.2344 2%іп 1%4 іп 3 іп Cle-Line 22N412 
S 0.3480 3 іп Тув in 4T&in  Chicago-Latrobe 1Е725 Yin 0.2500 2% in Yin 4in Cle-Line 22N416 
T 0.3580 3 in TV in 47&in  Chicago-Latrobe 1Ғ727 1 а in 0.2656 2 7 in Vain 4 Жіп Cle-Line 22N419 
U 0.3680 355 in ?364 in 5in Chicago-Latrobe — 1F729 35» in 0.2813 2 15/5 in Ta in 4 Y in Cle-Line 22N424 
U 0.3680 3% in 2¥6a in Sin Cle-Li 4F510 1964 in 0.2969 3 Vic in 1964 in 4% іп Cle-Line 22N427 
U 0.3680 3% in 2%a in Sin 2UFT9 34e in 0.3125 КЕТИП yis in 4% in Cle-Line 22N429 
V 0.3770 3 іп 36 in 5in 1F731 264 in 0.3281 3 is in As in 4% in Cle-Line 22N432 
W 0.3860 КЕЛШ 36 in 5 іп 1F733 Тү in 0.3438 3 віп Тү in 434 in Cle-Line 22N435 
W 0.3860 3% in 36 in 5 Vs in 4F511 2¥%a in 0.3594 3 in 2%4 in 4% in Cle-Line 22N438 
W 0.3860 3% in 36 in 5 іп 2UFU1 25%a in 0.3906 3% in 36 in 5 іп Cle-Line 22N443 
X 0.3970 3% in 2%4 in 5 Vs in 1F735 1959 in 0.4063 3% in 2%4 in 5 in Cle-Line 22N446 
Y 0.4040 37 in 2964 in 5 Yi in 1F737 Йа in 0.4219 3 19e in 2/64 in 5 36 in Cle-Line 22N448 
Y 0.4040 3% in 2%a in 5 “in 4F513 Ae in 0.4375 4 Vic in Ae in 5 V5 in Cle-Line 22N449 
Z 0.4130 3%in 1950 in 5 Yin 1F739 2%a in 0.4531 4 cin Ac in БЕЛШ Cle-Line 22N450 
РА 0.4130 3% in 1% in 5 “in 4F514 1582 in 0.4688 4 is in 15542 in 554 in Cle-Line 22N451 
135° Point Angle, Split Point 364 in 0.4844 45$ in 3164 in 5 іп Cle-Line 220452 
Te in 0.0625 7% in Vie in 1 іп 10485 Yin 0.5000 4 іп Yin 6in Cle-Line 22N453 
Ye in 0.0625 іп Ye in 1%in 22N347 #1 0.2280 2%in ә in 3 іп Cle-Line 22N410 
564 in 0.0781 {in Vie in 2in 16487 #2 0.2210 2 Ys in 75 in 3 Жіп Cle-Line 22N409 
364 in 0.0781 Tin Ye in 2in 22N353 #3 0.2130 2 ^in 1364 in 33^ in Cle-Line 22N407 
Y2 in 0.0938 1 іп ә in 2 Жіп 16489 #6 0.2040 2%in 1364 in 3% in Cle-Line 22N404 
35 іп 0.0938 1 іп 35 in 2 Жіп 221360 #8 0.1990 2 "Ac in As in 3 %in Cle-Line 22N401 
%ain 0.1094 Tin 75а in 2% in 16491 #9 0.1960 2 "Ae in Asin 3% in Cle-Line 22N399 
764 in 0.1094 Tin 76a in 2% in 22N367 #10 0.1935 2 "Ac in Эле in 3% in Cle-Line 22N398 
Yin 0.1250 1% in Yin 12 in 5TVK5 #11 0.1910 2 s in %ein 3З in Cle-Line 22N397 
Ve in 0.1250 1%in Үзіп 2% іп  Chicago-Latrobe 16493 D 0.2460 2% in 1564 in 4in Cle-Line 22N415 
Yin 0.1250 1% in Yin 234 in C 2BR13 F 0.2570 2 іп TA in 4 Vs in Cle-Line 22N417 
W in 0.1250 1%1п Үзіп 2 3A in 5XL70 G 0.2610 2 іп Yin 4% in Cle-Line 22N418 
Ya in 0.1406 134 in Ys in 2%in Chi 10495 | 0.2720 2%in T/& in 4 іп Cle-Line 22N421 
364 in 0.1406 1% in Yin 2%in 22N377 0 0.3160 3 віп Je in 4% in Cle-Line 22N430 
552 in 0.1563 2in 36 in 3%in Chi 16497 P 0.3230 3 Vie in Ув in 4% in Cle-Line 22N431 
582 in 0.1563 2in 964 in З іп 22N383 Q 0.3320 3 віп 2%a in 4% in Cle-Line 22N433 
Tea in 0.1719 2 Vein Tes іп 3 іп Chi 16499 R 0.3390 3 віп 2064 in 434 in Cle-Line 22N434 
а in 0.1719 2 Vin s in З йіп 2211389 E] 0.3480 3 in To in 4% in Cle-Line 22N436 
Ae in 0.1875 2%ein Эв in 3%in Chi 16501 T 0.3580 3 іп 182 in 4% in Cle-Line 22N437 
As in 0.1875 2 is in Hs in 3'^in 2BR17 U 0.3680 355 in 2%4 in 5in Cle-Line 22N439 
T¥a in 0.2031 2 As in ie in 3%in  Chicago-Latrobe 10503 V 0.3770 355 in 36 in 5in Cle-Line 22N441 
75» in 0.2188 2V in 75» in 3%in  Chicago-Latrobe 106505 W 0.3860 3% in 36 in 5 Vs in Cle-Line 22N442 
Hz in 0.2188 2 in 75 in біп Westward 5TVJ3 X 0.3970 3% in 2564 in 5 іп Cle-Line 22N444 
1964 in 0.2344 2 Ys in 1964 in 3%in  Chicago-Latrobe 16507 Y 0.4040 3 іп 2%4 in 5 Va in Cle-Line 22N445 
YA in 0.2500 2% in Vain 12 in Westward 5TVK9 Z 0.4130 3% in 1% in 5 Vi in Cle-Line 22N447 
Yin 0.2500 2% in TA in 4in Chicago-Latrobe 16509 Bright Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
Yin 0.2500 2% in Yin 4in Westward 5XL78 Point Angle e, Conventional Point 
T4 in 0.2656 2 7 in Yin 4%in  Chicago-Latrobe 10511 Yea in 0.0156 Jie in Ya in Эд in Chicago-Latrobe — 1F741 
3» in 0.2813 2 1545 in Та in 4%in  Chicago-Latrobe 16513 Vie in 0.0625 7% in Vein T%in  Chicago-Latrobe 40690 
1964 in 0.2969 3 Vie in 1%4 in 438 іп Chicago-Latrobe 16515 Ya in 0.0781 1in Vie in 2in Chicago-Latrobe 40691 
s in 0.3125 3 Ye in hs in 4%%in Chicago-Latrobe 16517 Әр in 0.0938 1Vin ә in 2%in  Chicago-Latrobe 40692 
2¥%a in 0.3281 3 is in Ye in 4%іп  Chicago-Latrobe 106519 764 in 0.1094 Tin 75а in 2% in  Chicago-Latrobe 40693 
Te in 0.3438 3 Ac in 12 in 434in Chicago-Latrobe 16521 Үзіп 0.1250 1%in Yin 2%іп Chicago-Latrobe 40694 
2%a in 0.3594 3 біп 2%4 in 4 іп Chicago-Latrobe 106523 Ув in 0.1250 1% in Yin 2% in Cleveland 434718 
% in 0.3750 3% in 36 in 12 іп Westward 5TVL3 9а in 0.1406 ШЕЛ іп 2%in  Chicago-Latrobe 40095 
36 in 0.3750 КЕЛІП 36 in 5in Chicago-Latrobe 10525 35 in 0.1563 2 in 96 in 3%in  Chicago-Latrobe 40096 
36 in 0.3750 3% in 36 in 5in Cle-Line 2BR29 1/6 in 0.1719 2 Vin 1/64 in 3%in  Chicago-Latrobe 40097 
36 in 0.3750 35b in 36 in 5in Westward 5XL82 Зл in 0.1875 2 s in Эле in 3%in  Chicago-Latrobe 4DG98 
2564 in 0.3906 3% in 36 in 5 зіп  Chicago-Latrobe 106527 Ms in 0.1875 2 s in %e in 3 іп Cleveland 434122 
1% in 0.4063 375in ?y64 in 5 in Chicago-Latrobe 16529 
244 in 0.4219 3 ein 24 in 5 36 in Chicago ta горе 16531 | CONTINUED | } 
Ac in 0.4375 4 Vic in 7А in 5 зіп  Chicago-La 16533 
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MACHINING Scan. Order. Done. 
Drill Bits Details on page A1. 


EZ 
Jobber-Length High-Speed Steel Drill Bits <> cLE-LINE. CL Kauno раа 


Decimal Overall Item Decimal Overall Item 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. 
Bright Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank (Cont. ) TiN Finish, Parabolic Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
118° Point Angle, Conventional Point 135° Point Angle, Split Point 
1s in 0.2031 2 "Ac in Ye in 3%in ^ Chicago-Latrobe — 1F765 Vain 0.1250 T%in Жіп 2 4 in Cle-Line 1TPA2 
7/5 in 0.2188 2% in 7 in 3% іп Chicago-Latrobe 434036 364 in 0.1406 1% in Yin 2 74 in Cle-Line 1TPA3 
1%4 in 0.2344 2% in 1564 in З віп  Chicago-Latrobe — 1F769 Ya in 0.1719 2 Yin Ta in 3 ^in Cle-Line 1TPA5 
Ya in 0.2500 2% in Yin 4in Chicago-Latrobe 40Н03 Ve in 0.1875 2 isin Эв їп 3 іп Cle-Line 1TPA6 
Ya in 0.2500 2% in Yin 4in Cleveland 434725 1964 іп 0.2031 2 As in Jis in 356 in Cle-Line 1TPA7 
Т а in 0.2656 2% in TA in 4Y&in  Chicago-Latrobe 4DH04 7 in 0.2188 2% in 7 in 3% in Cle-Line 1TPA8 
% in 0.2813 2 1s in T4 in 4%in  Chicago-Latrobe — 1F775 TA in 0.2500 2% in Yin 4in Cle-Line 1TPB1 
1964 in 0.2969 3 Vie in 1964 in 4%їп Chicago-Latrobe 40Н06 ТИ in 0.2656 2 76 in Yi in 4% in Cle-Line 1TPB2 
e in 0.3125 3 Vie in Ae in 4%in  Chicago-Latrobe — 1F779 35» in 0.2813 2 1s in Ta in 4 in Cle-Line 1TPB3 
ЫШ 0.3281 З is in Yis in 4%їп  Chicago-Latrobe 40Н08 1964 in 0.2969 3 Vie in 1964 in 435 in Cle-Line TTPB4 
ШАШ 0.3438 3 Ae in ШАЛАШ 4% in Chicago-Latrobe 40Н09 “ein 0.3125 3 %e in s in 4 іп Cle-Line 1TPB5 
2¥%a in 0.3594 3 іп 264 in 47&in  Chicago-Latrobe 1Ғ785 2&4 in 0.3281 3 л in Je in 4 yb in Cle-Line 1TPB6 
36 in 0.3750 3s in 36 in 5in Chicago-Latrobe 40Н11 TV in 0.3438 3 "As in T2 in 43A in Cle-Line 1TPB7 
2%4 in 0.3906 3 іп ¥% in 5 зіп  Chicago-Latrobe 40Н12 2%a in 0.3594 3Win 25. in 4T in Cle-Line 1TPB8 
195» in 0.4063 3 “іп 2%4 in 5 ^in  Chicago-Latrobe 1Е791 36 in 0.3750 3 ys in 36 in 5in Cle-Line 1TPB9 
2%a in 0.4219 3 34e in 7/64 in 5%in  Chicago-Latrobe — 1F793 2964 in 0.3906 3% in 36 in 5 Ve in Cle-Line 1TPC1 
Ag in 0.4375 4 hs in Ac in 5 іп  Chicago-Latrobe 40Н15 1342 in 0.4063 3 Жіп 2564 in 5 Ain Cle-Line 1TPC2 
2%a in 0.4531 4 Ye in Ag in 556in  Chicago-Latrobe — 1F797 Йа in 0.4219 3 1s in Жа in 536 in Cle-Line 1TPC3 
195 in 0.4688 4 Shs in 1% in 5 іп ^ Chicago-Latrobe — 1F799 TAs in 0.4375 4 Vie in Ae in 5 V» in Cle-Line 1TPC4 
3/64 in 0.4844 4% in За in 5 йіп  Chicago-Latrobe 1Ғ801 2%a in 0.4531 4 As in TAs in 5 іп Cle-Line 1TPC5 
Vin 0.5000 4 Vo in Yin 6in Chicago-Latrobe 1Ғ803 ЗУ in 0.4844 4 3$ in 3/4 in 5 іп Cle-Line 1TPC7 
12 in 0.5313 4 131 in 3364 in 6%in Chicago-Latrobe 4FWY1 Vo in 0.5000 4% in іп біп Cle-Line 1TPC8 
Js in 0.5625 4 As in Ms in 6%in ^ Chicago-Latrobe 4ҒМҮЗ #29 0.1360 1*%in Yin 27іп Westward 6PRR7 
% in 0.6250 5 6 in ye in 7 Vin Chicago-Latrobe 4FWY7 5.00 mm 0.1969 52.00 mm Эв in 86.00 mm Westward 6PRY3 
#7 0.2010 2 As in Asin 3%in Chicago-Latrobe 1Ғ817 6.50 mm 0.2559 63.00 mm Yin 101.00 mm Westward 6PRY8 
#10 0.1935 2 “cin As in 3% in Chicago-Latrobe 1Ғ823 8.20 mm 0.3228 75.00 mm Sis in 117.00 mm Westward 6PRZ3 
#25 0.1495 1%in а in 3in Chicago-Latrobe 1Ғ853 8.50 mm 0.3346 75.00 mm 2/4 in 117.00 mm Westward 6PRZ4 
#27 0.1440 1 іп Yea in 3in Chicago-Latrobe 1Ғ857 10.00 mm 0.3937 87.00 mm 25a in 133.00 mm Westward 6PRZ8 
#29 0.1360 1% in Yin 27&in  Chicago-Latrobe 1Ғ861 8mm 0.3150 75.00 mm в in 117.00 mm Westward 6PRZ2 
#30 0.1285 1% in W% in 2%in Chicago-Latrobe — 1F863 12.00mm 0.4724 101.00 mm 1542 in 151.00 mm Westward 6PTA2 
#36 0.1065 176 in %42 in 2 іп Chicago-Latrobe — 1F875 13.00mm 0.5118 101.00 mm Yo in 151.00 mm Westward 6PTA4 
#40 0.0980 1%in іп 2%іп ^ Chicago-Latrobe 1Е883 ТІМ Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
#50 0.0700 Tin Vein 2in Chicago-Latrobe — TF903 118° Point Angle, Conventional Point 
#53 0.0595 7$ in Зва in 17&in  Chicago-Latrobe — 1F909 564 in 0.0781 Tin Vein 2in Chicago-Latrobe — 1V834 
#55 0.0520 75 in 36. in їйїп  Chicago-Latrobe — TF913 Y» in 0.0938 Tin 2 іп 2%in  Chicago-Latrobe 1/836 
#67 0.0320 Yin Y in 1%in ^ Chicago-Latrobe 1Е937 764 in 0.1094 1 іп 7а in 2 56іп  Chicago-Latrobe 1/838 
#72 0.0250 9ле in Уба in TYéin ^ Chicago-Latrobe 1Е948 Ys in 0.1250 1% in w% in 2*^in Chicago-Latrobe 1/840 
#77 0.0180 Эв in Yea in 76 in Chicago-Latrobe — 1F958 Ф in 0.1406 194in Yin 27&in  Chicago-Latrobe — 1V842 
135° Point Angle, Split Point 582 in 0.1563 2in 364 in 3¥%in  Chicago-Latrobe 1/844 
Ys in 0.1250 1% in Yin 6in Cleveland 1NPC5 Тм in 0.1719 2 Yin а in 3 йіп  Chicago-Latrobe 1/846 
Эв in 0.1875 2 is in Эв in 6in Cleveland INPC7 ie in 0.1875 2 is in Ae in 3%in  Chicago-Latrobe — 1V848 
Фр in 0.2188 215in 75 in 6in Cleveland 1NPC8 1964 in 0.2031 2 As in Эв in 3 58 іп  Chicago-Latrobe — 1V851 
Vain 0.2500 2% in TA in 6in Cleveland 1NPC9 7/ in 0.2188 2 in 2 in 3*4in  Chicago-Latrobe 1/853 
Yaz in 0.2813 2 16 in Ts in біп Cleveland 1NPD1 1%4 in 0.2344 2% in 1964 in 37&in ^ Chicago-Latrobe 1/855 
#10 0.1935 2 As in Эв in 6in Cleveland INPD9 Vain 0.2500 2% in Yin 4in Chicago-Latrobe — 1V857 
#20 0.1610 2 Vein 35 in 6in Cleveland 1NPE1 Ts in 0.2656 2 іп Yin 4¥%in  Chicago-Latrobe 1/862 
#21 0.1590 2 Vein 582 in 6in Cleveland 1NPE2 3 in 0.2813 2 15e in Ta in 4%in  Chicago-Latrobe — 1V864 
#29 0.1360 1*%in Ve in біп Cleveland 1МРЕД 1964 in 0.2969 3 Vie in 1964 in 4*6in ^ Chicago-Latrobe 1/866 
#30 0.1285 1% in Ys in 6in Cleveland 1NPES Ўв in 0.3125 3 ўв in Ўв in 4%in Chicago-Latrobe 1/868 
#40 0.0980 1% in 35» in 6in Cleveland 1NPE6 264 in 0.3281 3 Ye in Jis in 4*5&in  Chicago-Latrobe 1/870 
TiAIN Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank Ve in 0.3438 3 s in ШАП 4 їп  Chicago-Latrobe 11873 
135* Point Angle, Spt Point ?364 in 0.3594 3 іп 2364 in 4%in  Chicago-Latrobe 1/875 
Yin 0.1250 1% in іп 2%іп Chicago-Latrobe 10Р091 36 in 0.3750 3 ys in 36 in 5in Chicago-Latrobe 1/877 
Эв in 0.1875 2 Ув in Jis in 3%in  Chicago-Latrobe 10Р095 2564 in 0.3906 3% in H in 5%in Chicago-Latrobe 11879 
Vain 0.2500 234in TA in 4in Chicago-Latrobe 10Р099 1342 in 0.4063 3 7$ in 2564 in 5%ain  Chicago-Latrobe 1/882 
T4 in 0.2656 2 "sin TA in 4%in  Chicago-Latrobe 10Р101 Йа in 0.4219 3 is in Йа in 5%in  Chicago-Latrobe 1/884 
ie in 0.3125 З ўв in Ўв in 4%in  Chicago-Latrobe 10Р104 Ac in 0.4375 4 Vie in Ac in 5%їп  Chicago-Latrobe 1/886 
2%a in 0.3281 3 s in Je in 4sin Chicago-Latrobe 10Р105 2%a in 0.4531 4%cin Ac in 5%in Chicago-Latrobe 11888 
?364 in 0.3594 3%in 2%a in 4%in  Chicago-Latrobe 10Р107 1582 in 0.4688 4 9s in 1542 in 5%in  Chicago-Latrobe 1/890 
36 in 0.3750 3 ye in 36 in 5in Chicago-Latrobe 10Р108 За in 0.4844 436in 3/5. in 5 зіп  Chicago-Latrobe 11893 
2%a in 0.3906 КЕЛШ 36 in 5 йіп Chicago-Latrobe 10Р109 Yin 0.5000 4%in Yin 6in Chicago-Latrobe — 1V895 
2%a in 0.4219 3 34e in 104 in 5%in ^ Chicago-Latrobe 10Р111 #5 0.2055 2 іп 1964 in 3Min ^ Chicago-Latrobe 1/727 
Ag in 0.4375 4%ein Ac in 5 іп Chicago-Latrobe 10Р112 #7 0.2010 2 в in Эв іп З зіп Chicago-Latrobe 11731 
364 in 0.4844 4 3$ in За in 541 Ш Chicago-Latrobe 10Р115 #10 0.1935 2 sin 34e in 3%in  Chicago-Latrobe 1/737 
Yo in 0.5000 4 Vo in Yin Chicago-Latrobe 10Р116 #16 0.1770 2 s in Ts in 3 іп ^ Chicago-Latrobe 1/749 
TiCN Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight shank #19 0.1660 2 іп % in 3%in  Chicago-Latrobe 1/755 
135* Point Angle, TIL Point #21 0.1590 2 Yin 552 in 3 йіп Chicago-Latrobe — 1V759 
1964 in 2 Ae in He in 3%in _ Chicago-Latrobe 10Р040 #25 0.1495 1721 Ya in 3 in Chicago-Latrobe 1/767 
Yin t 2500 А % іп Yin 4in Chicago-Latrobe 10Р043 #29 0.1360 ЕЛ Yin 2%in  Chicago-Latrobe 1/775 
T4 in 0.2656 2%in Yin 4%in  Chicago-Latrobe 10Р044 #30 0.1285 1% in Yin 2%іп Chicago-Latrobe 1/778 
Зв in 0.3125 3 s іп s in 4 іп  Chicago-Latrobe 10Р047 #36 0.1065 Tsin 35 in 2%in  Chicago-Latrobe 11793 
2¥a in 0.3281 3 s in Ae in 4 5віп  Chicago-Latrobe 10Р048 #43 0.0890 Tin 364 in 2¥Y%in  Chicago-Latrobe 1/807 
36 in 0.3750 3% in 36 in 5in Chicago-Latrobe 10Р051 135° Point Angle, Split Point 
2564 in 0.3906 33iin H in 5Y&in Chicago-Latrobe 10Р052 Sie in 0.3438 3 Vi in Js in 4 9e in Westward 5UDH2 
1% in 0.4063 3% in 2% in 5 Yin Chicago-Latrobe_ 10Р053 Win 0.5000 4 Vo in Yin біп DeWalt 4NX51 
TAs in 0.4375 4 Vie in TAs in 5 іп  Chicago-Latrobe 10Р055 
2%a in 0.4531 4 s in Ag in 5%in ^ Chicago-Latrobe 10Р056 
3154 in 0.4844 4%in 3164 in 5 іп Chicago-Latrobe 10Р058 
Vin 0.5000 4 Vo in Yin біп Chicago-Latrobe 10Р059 
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Black Oxide Finish, Spiral Flute 


2VTX7 
Straw/Bronze Finish, Spiral Flute, 
Non-Coolant Through, Straight Shank 
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Jobber-Length Cobalt Drill Bits Drill Decimal Flute Overall Item 


Bit Size — Equivalent — Length —ShankDia. Length Brand No. 
Drill Decimal Flute Overall Item Ta in 0.2656 2 Js in T/& іп 4T in Westward 401J75 
Bit Size — Equivalent — Length _ Shank Dia. ^ Length Brand No. 2 In . 16 In 54 In 4 In LE NS robe 
ESS Pont Ange Spit Pont €—— vem 0288 — Posi — vem — 4n и ШІ 
Tea in 5% 10 mm 18A; in 75a in 2% in Cleveland 2VTUS 1%4 in 0.2969 3 s in 196 in 4% in Chicano-ta robe — 2THP4 
% іп 0.1250 % in Ys in 2% in Cleveland 2VTV1 1964 in 0.2969 3 Vie in 1964 in 435 in e-Line 53FP42 
3o in 0.1563 Tin Yea in 3 %in Cleveland 2VTV3 1964 in 0.2969 3 4e in 1964 in 4% in Westward 401J77 
Tes in 0.1719 14s in Tes in 3A in Cleveland 2VTV4A 5^6 in 0.3125 3 Ув іп Ув in 4% in Chicago-Latrobe 10889 
34s in .1875 Tin 34s in 3 in Cleveland 2VTV5 Asin 0.3125 3 Ye in Ув in 4 іп Cl» Line 4AC80 
Фу in 0.2188 Тиіп 1964 in 3% in Cleveland 2VTV7 Hein 0.3125 3 $e in Sie in 4 vin Westward 401J58 
Tes in 0.2344 1546 in 1964 in 376 in Cleveland 2VTV8 2164 in 0.3281 3 віп 2%a in 4% in Chicago-Latrobe 2ТНРб 
TA in 0.2500 T%in 3A in 4 in Cleveland 2VTV8 Zos in 0.3281 3 54 in Zea in 4% in ck -Line 53FP51 
1 4 in 0.2656 17s in Ta in 4% in Cleveland 2vTW1 T2 in 0.3438 3 sin 12 in 4% in ChicagorTa robe 10893 
3» in 0.2813 Tin Ta in 4 A in Cleveland 2VTW2 Түр in 0.3438 3 іп TVs in 4% in je-Line 53FP46 
1964 in 0.2969 1946 in 1%4 in 4% in Cleveland 2VTW3 ?564 in 0.3594 3 1^ in 2%a in 4 in Chicago: Latrobe 2ТНР8 
Yo in 0.3125 1 біп | Wein 4% in Cleveland 2VTWA 2% іп 0.3594 З іп “ап 4% in -Line 53FP43 
Уба in 0.3281 Tsin Vain 455 in Cleveland 2VTW5 oa in 0.3594 КЕЛШ 2% in 47А in Westward 401J80 
Тир in 0.3438 — 1'Vein гіп 43^ in Cleveland 2VTW6 Ain 0.3750 3% in yin 5 in бїїсапо+а robe 10807 
Jin 03/50 — Wein іп ЕШ с eveland 2VTWS8 An 03750 EET in А in 5 in n Tine, Sero 
Yea in 0.3906 1%in fa in 5 іп eveland 2UTW9 5 In віп in in estwar 
135» in 0.4063 1 їв in 2564 in 5 vin Cleveland 2VTX1 25%a in 0.3906 39iin 2564 in 5 Yin Спісадо-Га robe — 2THR1 
Ac in 0.4375 2 Vis in TAs in 5 vin Cleveland 2VTX3 a іп 0.3906 37 in 2%a in 5% in -Line 53FP38 
ба in Д & in ба in іп evelan 25%a in 0.3906 394in 2%4 in 5 in Westward 
Vein 0.5000 2 14 in д іп и Та Cleveland 2VTX7 2164 in 0.3281 3 94s in 2%a in 4% in Westward 401J78 
#30 0.1285 196 in kin Cleveland 435A90 195 in 0.4063 3%in 2%a in 5 Yin Chicago ta robe 16901 
Hr ЕШШ aan Flute, Non-Coolant ТЕШ Straight Shank а T 2406 ЕШ); n wes in 20 n "ES а [ше ре mE 
° Point Angle, Split Poin’ ба Е 16 (n 8 -L 
35 in 0.0938 Thin 35; in 2% in Cleveland 2VTL6 Zos in 0.4219 3 %e in 4 in 5 % in Ch -Line 53FP44 
Үзіп 0.1250 154 in Үзіп 234in Cleveland 2VTL8 s in 0.3438 J7sin іп 434 in Westward 401J79 
3o in 0.1563 2 in Ys in 3 V6 in Cleveland 2VTN1 Asin 0.4375 4 Vie in ^e in 5 in Chicago-Latrobe 2ТНВ4 
164 in 0.1719 2 Vs in Туз in 3^ in Cleveland 2VTN2 46 Ifl - 16 In. 46 In 2n e-LIne 
Ye in 0.1875 2 віп Ye in 3 Y» in Cleveland 2VTN3 Zein 0.4375 4 Vie in Ac in 5 in Westward 401J60 
1%4 in 0.2031 2 віп 1364 in 3%іп Cleveland 2VTN4 2%a in 0.4531 4%ein 2%a in 5 %in Chicago: Latrobe 16907 
72 іп 0.2188 2 in "іп 33 in Cleveland 2VTN5 a in 0.4531 4Ywin іп 5% in e-Line 53FP53 
1964 in 0.2344 2% in 1964 in 3% in Cleveland 2VTN6 1952 in 0.4688 4 Ye in 1% in 5% in Chicago-Latrobe 16909 
Vain 0.2500 2% in 3A in 4 in Cleveland 2VTN7 1% in 0.4688 496 in 152 in 53A in Cle-Line 53FP52 
T4 in 0.2656 2% in Тйл in 4 Vs in Cleveland 2VTN8 3V64 in 0.4844 4% in 3164 in 5 іп Chicago: Latrobe — 2THR7 
35 in 0.2813 2 i94 in Т ы in 4T. in Cleveland 2VTN9 ea in 0.4844 4% in 3%a in 57 in е-Гіпе 53FP54 
7964 in 0.2969 3 Vie in 1964 in 4 36 in Cleveland 2VTP1 Y in 0.5000 4 іп уіп біп Chicago-Latrobe _ 2THR8 
ie in 0.3125 33e in He in 4 V» in Cleveland 2VTP2 Yin 0.5000 4%in Yin 6 in Ck -Line 53FP31 
VET) 0.3281 КЕТИП Zoa in 4% in Cleveland 2VTP3 іп 0.5000 4 Y in Ys in біп Westward 401J61 
T2 in 0.3438 3 віп Tis in 434 in Cleveland 2VTP4 ЗУБ in 0.5156 4 Asin 3964 in 655in Chicago-Latrobe 40М51 
% in 0.3750 3 іп Ув in 5 in Cleveland 2VTP6 T2 in 0.5313 41Увіп ЗУ in 655 in Chicago-Latrobe  4DN52 
ea in 0.3906 3% in a in 5 in Cleveland 2VTP7 Фвіп 0.5625 4 1976 in 94e in 656 in Chicago-Latrobe 40М54 
1%» in 0.4063 37$ in a in 5 JA in Cleveland 2VTP8 96 in 0.6250 5 віп Hin 7 Vin Chicago-Latrobe 40М58 
Па in 0.4219 31 біп Йа in 5%in Cleveland 2ҮТР9 Te in 0.6875 5 %in Tis in 7¥%in Chicago-Latrobe  4DN62 
7Ás in 0.4375 4 Vs in Tsin 5 Yin Cleveland 2VTR1 #3 0.2130 2 іп 1964 in КЕЛШ Chicago-Latrobe 106921 
3164 in 0.4844 43іп Зуба in 5 7 in Cleveland 2VTR4 #6 0.2040 2 Yin Ya in 3% in Chicago-Latrobe 
Yin 0.5000 4% in 35 in 6 in Cleveland 2VTR5 #7 0.2010 2 "As in Asin 3% in Chicago-Latrobe  2THT6 
#7 0.2010 2%ein Увіп зап Cleve апа 2VTF3 x ШЕНІ s um е їп 3% in епа 53FF39 
#8 0.199 2 "^e in As in 3*sin eveland 2VTF4 . 46 in 16 IN 8 In estwari 
3 0 ^s in ^s in & in evelan 78 0.1990 2 s in Asin 3% in Chicago-Latrobe 10931 
13 0.1850 2 94s in Tas in 3 Y^ in Cleveland 2VTF9 #10 0.1935 2 "As in Asin 3% in Chicago-Latrobe 16935 
#15 0.1800 2 34s in Tes in 3% in Cleveland 2VTG2 #11 0.1910 2 9c in Эв in 3 Уп Chicago-Latrobe 10937 
#21 0.1590 2 Yin % in КЕЛП Cleveland 2VTG8 #11 0.1910 2 віп Jie in 3 in Westward 5PLZ2 
' Straw/Bronze Finis! M Spiral Flute, Non-Coolant Through. Straight Shank ur 21890 206 in E in 3 y in Chicago- Latrobe 16939 
135° Point Angle, Split Point . ^6 in ба ІП 2 |n hicago-Latrobe 
Ye in 900625 іп Vie іп 1 76 in Chicago-Latrobe — 2THL7 #16 - 161П ба | 8 In hicago-Latrobe 
Fea in 0.0781 Tin Yea in 2in Chicago-Latrobe — 2THL8 #19 0.1660 2%in Әә in 3 іп Chicago-Latrobe 106953 
3o in 0.0938 {in 3o in 2% in Chicago-Latrobe 10861 #20 0.1610 2 Vs in Yo in 3% in Chicago-Latrobe 10955 
Tes in 0.1094 Twin Tos in 2% in Chicago-Latrobe  2THN1 #21 0.1590 2 Vein Yo in 3 іп Chicago-Latrobe 2ТН/2 
Tes in 0.1094 Tin 7f in 2% in Cie Line 53FP37 #21 0.1590 2 Vs in Ys in 3 Min le-Line 53РР53 
Жіп 0.1250 lin Win 23A in Chicago-Latrobe 2ТНМ2 #21 0.1590 2 sin Yi in 3 іп Westward 5PMA2 
Yin 0.1250 Tin Win 2% in Celne 53FP32 #27 0.1440 176in Фа in 3in Chicago-Latrobe  2THV8 
Yin 0.1250 156 in Ys in 23Àin Westward 401J55 #29 0.1360 T%in Vs in 2 іп Chicago-Latrobe 106973 
Yea in 0.1406 1% in Ws in 2%” in Chicago-Latrobe — 2THN3 #30 0.1285 1%in Ws in 2% in Chicago-Latrobe — 2THW2 
364 in 0.1406 194 in 364 in 2 s in Clo-Line 53FP39 #30 0.1285 156in Yin 2% in le-Line 53PP62 
Фа in 0.1406 194in 364 in 2 7 in Westward 401769 #40 0.0980 136 in 35» in 2 8 in Chicago-Latrobe 2ТНХЗ 
S in 0.1563 2in Yo in 3s in Westward 401J70 440 0.0980 1 Ain уз in 27 іп petine, cau 
35 in 0.1563 2 in Фб in 3 Yin Chicago-Latrobe 10869 віп САШ Ain estwar 
55» in 0.1563 2 in Ya in 3%in Ch e-Line 53FP35 Eus FREI Flute, L Through, Stan Shank Westen — 
Tea in 0.1719 2 14 in Ya in 3 іп Westward 401471 Ys in ^A in estwar 
Tea in 0.1719 2 Vein Tea in БЕЛІП! Chicago-Latrobe 2ТНМ5 МЕНЕ Finish, niat rite, Non-Coolant Through, Straight Shank 
Asin 0.1875 2 is in Vi in 3 іп Chicago-Latrobe 10873 1.20 mm 3% in 1982 in 5 Ain Westward 401J82 
Vi in 0.1875 2s in Vio in 3 Үп Cle-Line 53FP30 d mm 0420 SEU in (22 іп 5% in UET 4083 
Asin 0.187! 2 Asin Asin 3 іп Westward 401J5 .30 mm Е іп ба in біп estwar 
1964 in 02051 2 біп 196 in 3% in Chicago-Latrobe 16875. 270mm 0.4688 4 Jis in 1582 in 5% in Westward 401J85 
1%4 in 0.2031 2 As in 195 in 3% in Cl -Line 53FP48 2.90 mm 0.4844 4%in 3/4 in 5 7 in Westward 401J86 
ЕТІП 0.2031 2 Asin 1% in 356 in Westward 401.72 20 тт mE m mm EL 86.00 mm Спіса o-Latrobe КЫЗ 
75 in 0.2188 2 іп 1964 in 33A in hicago-Latrobe 16877 .80 mm } 00mm 6.8 mm .00 mm e-Line 
75» in 0.2188 2 15 in Т in 3% in Chicago e-line  53PRI1 - 5 8.00 mm 0.3150 — 75.00mm — 8mm 117.00 mm Chicago-Latrobe mE 
Фу in 0.2188 2%in 782 in 3% in Westward 401J73 8.50 mm 0.3346 75.00mm 8.5 тт 117.00 mm hicago-Latrobe — GWTX7 
19a in 0.2344 296in шіп 3%in Chicago-Latrobe 10879 12.00mm 0474 101.00 mm 12mm 151.00 тт Cnicago-Latrobe 6WTY8 
1%4 in 0.2344 2% in 1564 in 3% in Cle-Line 53FP45 13.00 mm 0.5118 — 101.00mm 13mm 151.00 тт  Chicago-Latrobe — 6WTZ1 
Vain 0.2500 2% in Vain 4 in Chicago-Latrobe 10881 F 0.2570 2 іп Vain 4 Ysin  Chicago-Latrobe 40МК4 
Jin 0.2500 2% in Vain 4in Cle -Line 53FP29 F 0.2570 27іп JA in 4 Vs in le-Line 53PR33 
Va in 0.2500 2% in Ya in 4in Westward 401J57 . 46 IN 64 ІП 4 in hicago-Latrobe 
Vain 0.2344 2% in a in 375 in Westward 40174 0 0.3320 3Yein Wain 4A in Ci Line 53PR26 
Yo in 0.0938 14 in Vo in 2% in Westward 401J68 U 0.3680 356 in 2%a in 5in Chicago-Latrobe — 4CNN1 
Тйл in 0.2656 278 in Ts in 4 Vs in Chicago-Latrobe 10883 W 0.3860 3A in Ain 5%in le-Line 53PR22 
Ts in 0.2656 2% in Тм in 4%1п Ck -Line 53FP40 fcontmusn | Y 
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; р " Drill Decimal Flute Overall Item 
% VELAND CL <> CLE-LINE. «c Bit Size — Equivalent Length Shank Dia. Length Brand No. 
сін See ТІМ Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
130° Point Angle, Notched Point 


1 i Эе in 0.0938 {ain Тіп 2 %in 056 2PNU4 
Jobber-Length Cobalt Drill Bits %a in 0.1094 1%in Asin 2 1s in OSG 3CHX4 
Drill Decimal Flute Overall Item Yin 0.1250 156 in He in 3 Vie in OSG 2PNU7 
Bit Size __ Equivalent Length Shank Dia. Length Brand No. 364 in 0.1406 1% in Asin 3 %e in 056 2PNV1 
TiAIN Finish, Parabolic Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 582 in 0.1563 2in Ve in 3 Ae in 056 2PNV2 
185* Point Angle, Split Point Tes in 0.1719 2% in Ўв in 39e in OSG 2PNV4 
Yin 0.1250 1%in Yin 2% in Cleveland 2\ТТ1 Ys in 0.1875 2 Vic in Yi in 33i in OSG 2PNV6 
Asin 0.1875 2 isin 34e in 3 vin Cleveland 2VTT3 195 in 0.2031 2 TAs in TA in 4 Vi in OSG 2PNW1 
1%4 in 0.2031 5 TAs in 1354 in 3*5 in Cleveland 2VTT4 752 in 0.2188 235in TA in 4 94s in 056 2PNW3 
7/5 in 0.2188 2 in 164 in 3% in Cleveland 2VTT5 1964 in 0.2344 2 55 in TA in 4 сіп 056 2PNWA 
Yin 0.2500 2%in Vain 4in Cleveland 2VTT7 3A in 0.2500 29/in 3A in 4 сіп 056 2PNW5 
T4 in 0.2656 2 7$ in Т а in 4 Vs in Cleveland 2VTT8 Ta in 0.2656 2 Tin 35 in 4 Áo in OSG 2PNW7 
3» in 0.2813 2 1s in Ts in 41A in Cleveland 2VTT9 34» in 0.2813 2 5c in Hin 4% in 056 2PNW8 
Mein 0.3125 3 As in ie in 4 V» in Cleveland 2VTU1 1964 in 0.2969 3 Vein 195, in 4% in OSG 3CHX2 
T2 in 0.3438 3 “ein ШШ 4% іп Cleveland 2VTU2 e in 0.3125 КЕЛІП 35 in біп 056 ФРММ/9 
36 in 0.3750 КЕЛІП 36 in 5in Cleveland 2VTU3 Жм in 0.3281 КЕЛІП in 5 win OSG 2PNX2 
TAs in 0.4375 4 Vie in TAs in 5 V» in Cleveland 2VTU4 Ta in 0.3438 3 A6 in 35 in 514 in 056 2PNX5 
#11 0.1910 2 s in Jie in 3% in Cleveland 434W88 2/4 in 0.3594 3 in 36 in 5 Me in 056 3CHX3 
6.50 mm 0.2559 63.00mm 6.5mm 101.00 mm Cleveland 434W69 35 in 0.3750 355 іп 35 in 5 Ae in 056 2PNX7 
8.50 mm 0.3346 75.00mm  8.5mm 117.00 mm Cleveland 43410173 2564 in 0.3906 334 in 35 in 5275 in OSG 2PNX8 
10.00 mm 0.3937 87.00mm 10mm 133.00 mm Cleveland 434W75 134» in 0.4063 3 7% in 5 іп 5 31/» in 056 2PNX9 
TiAIN Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 2754 in 0.4219 3 16 in % in 6 V» in 0SG 2PNY1 
135° Point Angle, ЕДІ Point TAs in 0.4375 4 Vis in Yin 6 55» in OSG 2PNY2 
Me in 0.0625 ¥%in Me in 1%in Chicago-Latrobe 1TNL9 2%a in 0.4531 4 34s in % in 6 34» in 056 2PNY3 
Ya in 0.0781 Tin Ya in 2in Chicago-Latrobe 1TNN1 15/5 in 0.4688 4 As in iin 6 1342 in 056 ФРМҮ4 
35» in 0.0938 1Ain 38 in 2 іп Chicago-Latrobe 1TNN2 3154 in 0.4844 4% in Yin 6 152 in 0SG 2PNY5 
76 in 0.1094 1 іп Фа in 2 ys in Chicago-Latrobe —— 1TNN3 іп 0.5000 4^ in T» in 6 195, in OSG 2PNY6 
Vs in 0.1250 1%1п Vs in 2% in Chicago-Latrobe 1TNNA % in 0.7500 575 in 75 in 8 7 in 056 2PNZ5 
964 in 0.1406 1% іп а in 2 "in Chicago-Latrobe 1TNN5 321 0.1590 2 1% in Ve in КЕЛІП 056 2PNV3 
%ҙ in 0.1563 2in Фа in 3 іп Chicago-Latrobe 1TNN6 #30 0.1285 1 Zin 3Ac in 3 Vein 056 2PNUS 
Ts in 0.1719 2 іп Ts in 3% in Chicago-Latrobe — 1TNN7 #40 0.0980 T%in % in 25У in 056 2PNU5 
34e in 0.1875 2 біп 34e in 3 іп Chicago-Latrobe — 1TNN8 135° Point Angle, Split Point 
1364 in 0.2031 2 As in 1364 in 3 %in Chicago-Latrobe 1TNN9 Ve in 0.0625 % in Ve in 17 in Chicago-Latrobe 2TJL2 
Zain 0.2188 2 іп "a in З іп Ohicago-latrobe — 1TNP1 Yea in 0.0781 Tin Yea in 2in Chicago-Latrobe — 2TJL3 
1%4 in 0.2344 2% in 1964 in 3 іп Chicago-Latrobe 1TNP2 Vs in 0.1250 Тіп % in 9% in Chicago-Latrobe 2TJL6 
Vain 0.2500 2% in Vain 4in Chicago-Latrobe ТІМРЗ 34 in 0.1406 194 in 3a in 2%in Chicago-Latrobe — 2VRX1 
T4 in 0.2656 2 s in T4 in 4 Vs in Chicago-Latrobe — 1TNP4 5» in 0.1563 2 in %a in 3% in Chicago-Latrobe — 2VRX2 
35» in 0.2813 2 1s in ia in 4 in Chicago-Latrobe 1TNP5 Та in 0.1719 2% in ТЇ in 3 in Chicago-Latrobe 2VRX3 
1964 in 0.2969 3 Vie in Ta in 4% in Chicago-Latrobe ТТМРб Asin 0.1875 2 sin Asin 3 іп Chicago-Latrobe 536730 
Ўл іп 0.3125 3 %ein Vie in 4%in Chicago-Latrobe —— TTNP7 1964 in 0.2031 2 sin 196 in 3% in Chicago-Latrobe — 53KC41 
Vea in 0.3281 Sein Wain 4% in Chicago-Latrobe — TTNP8 182 п 0.2188 2%1п ЕТЕП 334 in Chicago-Latrobe — 53CT31 
1142 in 0.3438 3 Ae in 102 in 4% in Chicago-Latrobe 1TNP9 1564 in 0.2344 2 55 in 15. in КЕЛТ Chicago-Latrobe — 2VRX7 
2%4 in 0.3594 3 іп ?364 in 475in Chicago-Latrobe TTNR1 % in 0.2500 234 in 34 in 4in Chicago-Latrobe  53CT32 
in 0.3750 3% in 36 in 5 in Chicago-Latrobe ТТМН2 1/64 in 0.2656 2% in 1/64 in 4 in Chicago-Latrobe  2WRX9 
256. in 0.3906 КЕЛШ ea in 5 іп Chicago-Latrobe — TTNR3 % in 0.2813 24s in ain 44 in Chicago-Latrobe — 53CT33 
1%) in 0.4063 37% in 25a in 5 Yin Chicago-Latrobe — TTNR4 1964 in 0.2969 3 is in 1964 in 436 in Chicago-Latrobe — 2VRY2 
Zs in 0.4219 3'"sin 2 шіп 5 біп Chicago-Latrobe ТТМН5 Ac in 0.3125 3%cin 916 in 4 іп Chicago-Latrobe 536134 
Тв in 0.4375 4 Vie in TAs in 5 V» in Chicago-Latrobe —— 1TNR6 4 in 0.3281 КЕЛІП ? in 455in Chicago-Latrobe — 53KC45 
2%a in 0.4531 4 34s in 2%a in 5 ¥% in Chicago-Latrobe 1TNR7 To in 0.3438 37s in Ti» in 4% in Chicago-Latrobe 536135 
12 in 0.4688 4 is in 1%2 in 53A in Chicago-Latrobe 1TNR8 35 in 0.3750 355 in 35 in 5in Chicago-Latrobe 434К44 
ЗИ in 0.4844 4% in 3164 in 5 зіп Chicago-Latrobe ТТМН9 ea in 0.3906 334 in a in 5 іп Chicago-Latrobe 53КС47 
Ye in 0.5000 4 Vo in Yin біп Chicago-Latrobe  1ТМТ1 1% in 0.4063 376 in 2564 in 5 іп Chicago-Latrobe 536136 
#7 0.2010 2 s in ШАШ 3% in Chicago-Latrobe 434061 2a in 0.4219 3%ein Min 5 %in Chicago-Latrobe 53КС48 
#29 0.1360 1% in іп 2 іп Chicago-Latrobe 434083 TAs in 0.4375 4 Vie in cin 5 vin Chicago-Latrobe 536137 
#40 0.0980 1 96 in ШАШ 2 35 in Chicago-Latrobe 434094 24 in 0.4531 4 Эвіп ?964 in 5 %in Chicago-Latrobe — 21873 
0.2570 27 in Vain 4% in Chicago-Latrobe 67КАЗ 1% in 0.4688 4 s in 12 in 5% in Chicago-Latrobe 53С138 
TiN Finish, Paraholic Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 316. in 0.4844 455 in ЕТЕГІ 5 in Chicago-Latrobe 536139 
135° Point Angle, Spit Point ¥ in 0.5000 4% in Yo in 6 in Chicago-Latrobe 5360140 
іп 0.1250 1%іп Жіп 234 in Cleveland 435F02 #7 0.2010 2 As in Asin 3% in Chicago-Latrobe — 6ZJR8 
Ўв in 0.1875 2 is in Asin 3 іп Cleveland 435F06 #21 0.1590 2 іп Wz in 3% in Chicago-Latrobe — 6ZJU2 
1964 in 0.2969 3 Vie in 19% in 4% in Cleveland 435F13 #30 0.1285 Tin VATI 2 94 in Chicago-Latrobe 62JV1 
Vie in 0.3125 3 cin Misin 4 Vin Cleveland 435F14 #40 0.0980 136 in 3o in 2%in Chicago-Latrobe — 62JW1 
26а in 0.3281 3 Ув in 26а in 4% in Cleveland 435F15 2.50 mm 0.0984 30.00 тт  2.5mm 57.00mm Chicago-Latrobe 434К50 
36 in 0.3750 3% in 36 in 5in Cleveland 435Ғ18 3.00mm 041181 33.00 тт 3mm _ 61.00 тт Chicago-Latrobe 434К52 
24 in 0.3906 КЕЛШ 264 in 5 vin Cleveland 435F19 3.50 mm 0.1378 39.00 тт 35mm 70.00 тт  Chicago-Latrobe 434К55 
1% in 0.4063 3% in 2564 in 5 Жіп Cleveland 435F20 4.00mm 0.1575 43.00mm 4mm 75.00mm  Chicago-Latrobe 434К50 
184 in 0.4219 З Ts in 27%a in 5 56 in Cleveland 435Ғ21 4.50 mm 01772 47.00тт 45mm 80.00 тт Chicago-Latrobe 434К63 
Tie in 0.4375 4 Vie in Tie in 5 vin Cleveland 435F22 5.00 тт 0.1969 5200тп 5mm 86.00 тт  Chicago-Latrobe 434К68 
Yo in 0.5000 4 іп Ye in 6 in Cleveland 435F26 5.50 mm 0.2185 — 57.00mm 5.5mm 93.00 тт  Chicago-Latrobe — 434K71 
10.00 mm _ 0.3937 87.00 тт 10mm  133.00mm Cleveland 435F49 6.00mm 0.2362  57.00mm 6mm 93.00mm  Chicago-Latrobe 434К74 
10.00 mm 0.3937 87.00mm . 10mm 133.00 тт  Chicago-Latrobe 434К86 


Bright Finish, Spiral Flute, 


— — - Non-Coolant Through, 


chicago-Latrobe 41AE32 
Jobber-Length Carbide-Tipped Drill Bits 
Р Я Drill Decimal Flute Overall Item 
Drill Decimal Flute _ Омега Item Bit Size Equivalent Length Shank Dia. Length Brand No. 
Bit Size Equivalent Length Shank Dia. Length Brand No. TAs in Tare 4 Vis in TAs in 51 in = 41ЛҒ86 
Bright Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank “іп 0.5000 4 іп 1% in біп = 41AG06 
118* Point Angle. Conventional Point — 3 . Ve in 0.5625 4i Win Ye in біп = 41AG13 
Ye in 1875 — 29isin Mein З іп Chicago-Latrobe 1М/008 іп 0.6250 5934s in % in 7% in = 41А617 
TA in 0.2500 2% in JA in 4 in Chicago-Latrobe 1W016 214 in 0.6563 БЕЛІП 2142 in 7 Vs in E 41AG19 
34s in 0.3125 3 %ein Ms in 4 Yo in Chicago-Latrobe 1w024 Tic in 0.8125 6 s in Те in 10in = 414171 
Жіп. 0.3750 3%in іп Біп Chicago-Latrobe 1W032 75 in 0.8750 6 V in 75 in 10 in = 4MAJ72 
118° Point Angle, Cam Relieved Point | : 650mm 0.2559 2%ein 650mm 4 %in = 41 AFO7 
Yin 0.1250 1% in Yin 2% in = 41AE32 135° Point Angle, 4 Facet Point 
Yin  — 0.1563 2in Yein  3%in = 41AESO Ysin — 0.1875 — 2%sin Уп ЗУ = 414647 
As in 0.1875 29віп As in 3 V in — 41AE69 TA in 0.2500 234 in TA in 4in = 41AG67 
Xin 0201) 24п Ит 4in = 41АҒ05 %in 043750 З%іп іп біп - 414691 
Зв in 0.3125 З віп Ўв in Albin — 41AF34 win 0.5000 4 ^in T» in 6 in = 41AH05 
win 035 35% Яп Sin = 41AF61 419 016606 2%sin 422mm 3 %in = 41AG39 
N 0.3020 39win 7.67mm 4Фіп = 41AG79 
2246 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Bright Finish 
33GM14 Black Oxide Finish, 
WESTWARD / E Straight Shank 
% ШЕ ЕНТ WESTWARD CL < ce-une. ight St 
CLEVELAND 
Wésrwagp: 22 wia” &, | Reduced-Shank 
High-Speed 
Jobber-Length Solid Carbide Drill Bits Steel Drill Bit 
Decimal Overall Item ee ri I S 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. , Length Brand No. Decimal Flute Overall Item 
AITIN Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank Drill Bit Size Equivalent Length Shank Dia. | Length Brand No. 
118* Point Angle, Split Point : ; ; Black & Gold Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
Vs in 0.1250 114 in Yin 2 ^in = 36XF12 135° Point Angle, Split Point 
Yain 0.2500 2in VA 3 in = 36XF36 Fs in 0.5625 3in win біп DeWal 4KW17 
Tha in 0.2656 2 іп Tha in 3 Yin = 36XF39 Kin 0:6250 sin Bin Bin DeWal AKW18 
Ув іп 0.3125 2% in Ye in 3% in — 36XF48 Ts in 0.6875 3 in 35 in біп DeWal AKW19 
Ain 0.3750 2%in Hin а уп = 36ХЕ60 Ain 0.7500 3in Bin біп DeWal 4KW20 
1305 in 0.4063 276 in 1% in 4% in = 36XF66 TE enr - TTE 
Bright Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 118" Point Angle, Sii Point е Non-Coolant Through, Straight with Three Flats Shank 
1167 Point Angle, 4 Facet Point ” nu Dies — Tas in 0.6875 ЗИ Bin Westward 6WUW7 
АШ Б zn sIn Am everand Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, straight Shank 
Ys in 0.1875 1% in Ўв in 2% in Cleveland — 33GM20 118* Point Angle, Conventional Point 
Yain 0.2500 2 in Yain 3%in Cleveland 336М25 VA 0.5000 3 Yi in win 6in Chicago-Latrobe 1Р275 
Me in 0.3125 2% in Ye in 4in Cleveland 33GM26 іп 0.5000 3 V4 in 35 in біп Westward 4UM58 
TAs in 0.4375 2% in TAs in 4 іп Cleveland 33GM28 35 in 0.5156 3% in Ys in 6 in Chicago-Latrobe — 1P277 
іп 0.5000 Зіп Yin 4% in Clevelan 33GM29 3%a in 0.5156 3 in 35 in 6in Cle-Line 2BT43 
1.50 mm 0.0591 18.00mm 1.50 тт 40.00 тт Walter Titex 296К64 Т ріп 0.5312 3 іп Vin 6in Chicago-L atrobe 1Р279 
7.20 mm 0.2835 69.00 mm 7.20mm 109.00 тт Walter Titex 296122 1745 in 05412 3 іп Yin 6in Cle- ine 4AK48 
9.50 mm 0.3740 4000тп 9.50 тт 84.00 mm Walter Titex 29GM45 %e in 0.5625 3% in vin 6in Chicago-Latrobe 1P283 
Ti Point Angle, Conventional Foint YR W suya Vis in 0.5605 3Йіп Bin біп Cie-Line 5X989 
32 IN . 8 In - aiin: estward 3/54 in 0.5781 3 in win 6 in Chicago-Latrobe 1Р285 
Ve in 0.1875 1%in Зв іп 2 үл in Westward 5VPA1 1%; in 0.5938 3 Vs in Yin 6in Cle-Line 4AK49 
1% in 0.2031 Тп "ea in 3in Westward — SVPA2 36 in 0.6250 3 %in vin 6in Chicago-Latrobe 1Р300 
YA in 0.2500 2% in Yin 3 Жіп Westward 5VPAS % in 0.6250 3 V5 in 35 in біп Cle-Line 5X990 
14 in 0.2656 2 Ve in Т а in 3 іп Westward 5VPA6 Hh in 0.6562. 334 in Ys in 6 in Chicago-L atrobe 1P304 
ә in 0.2813 2 1% in ] 3 іп Westward 5VPA7 20 in 0.6562 3% in Vin 6 in Cle-Line 4AK50 
Yes in 0.3594 2 Yin “іп “іп Westward SVPC2 Ts in 0.68/5 З/п тіп 6in Chicago-Latrobe 1Р308 
Ain 0.3750 234 in = 4Ййіп Westward  SVPCS Ts in 0.6875 йіп Jin біп Cle-Line 5X991 
VA) 0. Ed 3in in 4% in Westward _5VPD1 2% in 0.7188 3¥%in vein біл Chicago-Latrobe 1Р312 
118 A Point Angle, Split Point | - тут SEXEJT 7j» in 0.7188 3^ in Win 6 in Westward 4UM72 
Ye in ып fin alll = ЕЛІ) 0.7500 Зуп vin біл Chicago-Latrobe 1Р316 
med mE RE аш 751 = bd %in 0.7500  3%in Bin біп Cle-Line 5X992 
E : An PX m = Жз in 0.7656 3 %in vein біл Chicago-Latrobe 1Р318 
ain 0.1563 Тит a in 2 Ain = 36х16 ein 07812 — 3 in Bin 6in Chicago-Latrobe 1Р320 
Yea in 0.1719 1%in Yea in 2 iin = 36XF19 5%; in 0.78133 п in біп Westward ——— 4UM76 
T in 0.2031 Тя D in sin = 36XF25 sin 081255 3 in іп біп Cle-Line 5X993 
Та п 0.2188 Туп 7g in 3in = 36XF28 Asin 0.8125  3%in Vin 6in Chicago-Latrobe 1P334 
Ап 0.2500 2in Ап 3 Жіп - 36XF34 76 in 0.8750 3 іп 3s in 6 in Cle-Line 5X996 
ШШ 0.2656 2 Жіп ШШ 3 ein = 36XF37 Thin 0.87503 %in vin біп Chicago-Latrobe 1Р342 
Уо п 0.2813 2n Zin 3%in = 36XF40 sin 0.9375  3%in Jin біп Cle-Line 1А051 
"иіп 0.2969 РШ a in 3% in = 36XF43 Tsin 0.9375  3%in in 6in Chicago-Latrobe 1P350 
“As in 0.3125 2%in Ysin 3% in = 36XF46 Tsin 0.9375 34 in VAT 6 in Westward 4UM86 
"Yo in 0.3438 2 Vin Tazin “іп = 36XF52 Tin 10000  3%in 36 in біп Cle-Line 5X997 
ЕЛІ) 0.3790 27A in „Ain 4T in = 36XF58 Tin 1000 Зуп Bin Gin Chicago-Latrobe 1Р361 
Y in 0.3906 2 Ji in ы in 4 Yin ES 36XF61 Tre іп 1.0625 3% in in біп Westward 2UFX7 
T in 0.4063 2 Ain T in 4% in = 36XF64 Tin 1.1250  3%in Yin біп Cle-Line 2ВТ66 
Yein 0.5000 ЕШ раш 47 Е 36XF82 TA in 11950  3%in Уп біп Westward 2UFX8 
#7 0.2010 in Ле in 3in = 36XJ85 Тв іп 1.1875 34 in Yo in 6in Chicago-Latrobe 1Р370 
#10 0.1935 Тт Ўв in 2% in — 36XJ76 Tin 12500 Зі in біп Cle-Line 2BT74 
#11 0.1910 1%in Asin 2% in = 36xJ73 Tin 12500 3 п Win біп Westward 2UFY1 
#13 0.1850 Tin ип  2%in = 3667 Тіп 15000  3%in іп 6 in e-Line 2BT79 
520 041259 1 M in A in 2А in = Ер Tin 1.5000 3 іп VAT біп Westward 2UFY5 
' ma mE i = ШАШ 1.5000 3% in vin 6in Chicago-Latrobe 4Е095 
1.50 mm 0.0591 Vie in Yea in 38.00 mm = 45ХҮ32 Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight with Three Flats Shank 
4.00 mm 0.1575 Тет s2 in 64.00 тт = 45Ү29 118% Point Angle, Conventional Point 
200 mm 0.1369 T A in Е in 16.00 mm — AR ED 19s in 1.3125 3% in Bin 6in Chicago-Latrobe 1М979 
:2U fm s ЖІП ein UU mm = 19 in 1.5000 3 іп Ye in 6 in Chicago-Latrobe 1М636 
1250mm — 04921 —— 2 Wisin Si in 121.00 mm = 45Х753 TIS" Point кше, Spit Point 
150° Point Angle, Conventional Point l А 334 in 156 Зит Bin біп  Chicago-Latrobe 1М877 
іп 0.1250 1 іп Жіп 2 Vin OSG 34Ү613 336 in 0: ES 3 vein VAT біп Cle-Line 2TGK5 
Xie in 0.3125 2 6 in Ae in 334 in OSG 34YG26 Tp in 0.5312 36 in VA біп Chicago-Latrobe  1M879 
Wea in 0.3281 2 іп Wea in 4.00 mm 056 34YG28 Тр in 0.5312 3 Vin 35 in біп Cle-Line 2TGK6 
% in 0.3750 23iin % in 4 Vi in OSG 34YG3T 35 in 0.5469  3%in Yin біп Cle-Line 2TGK7 
Ag in 0.4375 2 Жіп Ag in 4 Үзіп OSG 34YG36 Hein 0.5625 36 in VAT біп Chicago-Latrobe  1M883 
VATI 0.5000 3in Yin 4% in OSG 34Үб41 916 in 0.5625 3 in in біп Cle-Line 2TGK8 
Asin 0.5625 3%in Asin 5%п 055 34Ү044 37/4 in 0.5781 3 vein win біп Chicago-Latrobe 11885 
ТІЛІН Finish, gr Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 194 in 0.5938 3% in VAT 6 in e-Line 2TGL1 
140* Point Angle, Conical Point 56i Я Vi UA i i zi 
Yan 00938  2200mm 400mm 5800mm Wi 432Е37 Ain 06530 in ип Gin — Chicago Tatrobe — WENT 
Фа іп 0.1406 28.00 mm 6.00 mm 66.00 mm Widia 432F63 Ti in 0.6406 3 in Yin 6in С e-Line 2TGL4 
% in 0.3750 2 96 in 25a in 4 Yi in Widia 432653 202 in 0.6562 36 in Yo in біл Chicago-Latrobe  1M895 
Ag in 0.4375 2? in "2 in 4% in Widia 432073 He in 0.6562 3 іп Vin 6 in e-Line 2TGL5 
y: in 0.5000 3 in $a in 4 іп Widia 432Н03 Tsin 0.6875 36 in vin біп Chicago-Latrobe  1M899 
5.00 mm 0.1969 44.00 mm 6.00 mm 82.00 mm Widia 432F88 TAs in 0.6875 3 in Yin 6in Cle-Line 2TGL7 
TiN Finish, Spiral Flute, Coolant Through, Straight Shank 734» in 0.7188 34 in VAT 6 in Cle-Line 2TGLO 
MS Point Angle, Split Point. — на qa Ain 0.7500 3 Yin in Gin Chicago-Latrobe —1M907 
% in 04 Тит % in 2 Vin = 36XFT1 34 in 0.7500 3 еп in біп Cle-Line 2TGN2 
Уво in 0. 1583 1%in Y in 2 Bin = 36ХҒ17 a in 0.7812 3 vein in біп Cle-Line 2TGN4 
Zo in 0.2188 Тп 7s in 3in = 36ХҒ29 Ts in 0.8025 — 3 %in % in біп Chicago-Latrobe 1915 
ШШ 0.2969 2 5i in es in 37. in = 36XF44 Ts in 0.8125 3 vein in біп Cle-Line 2TGN6 
v in 0.3750 PEZA Ain 4 in E 36XF59 Zz in 08438  3%in Уп біп Cle-Line 2TGN8 
#7 0.2010 ТИ Ш ЗІП = 352186 п 08750 З Bin 6in Chicago-Latrobe 1М923 
420 01285 Т/п fin 2 fin a Ts hs in 09375 3 in in 6 in - Gle-Line 2TGP5 
TiNAI Finish, Spiral Flute, саат Through, Straight with Three Flats Shank 1 ІП 10009 3 4 Ш 2 Ш 8 i Chicago -Latrobe ШЕН 
140° Point Angle, Self-Centering Point Е | The in 1.0625 3 vein in Gin Chicago-Latrobe 11М947 
win 0.5000 in 14.00 mm 4%in Walter Titex 40ТК02 Tein 1.0625 КЕЛП in біп Cle-Line 2TGR1 
віп 0.5625 3% in 16.00 mm 575in Walter Тйех 40ТК25 Tin 1.1250 3 Vs in 35 in 6in Chicago-L atrobe 1M955 
6.80 mm 0.2677 53.00mm 800mm 91.00 тт Walter Titex 40ТН96 Tin 1.2500 КЕЛП Yin біп Chicago-Latrobe 1M971 
8.80 mm 0.3465 61.00 mm 10.00 mm 103.00 mm Walter Titex — 40TJ35 TV in 1.2500 3 Vin in біп Cle-Line 2TGR4 
10.50 mm 0.4134 71.00mm  12.00mm 118.00 mm Walter Titex 40Т/67 THe in 1.3125 3% in tin 6 in Cle-Line 2TGR5 
11.00 mm 0.4331 71.00 тт 12.00 тт 118.00 тт Walter Titex — 40TJ74 1% in 1.3750 3 Vs in % in 6in Cle-Line 2TGR6 
13.50mm 0.5315 77.00mm 14.00 тт 124.00 тт Walter Titex 40ТК12 135* Point Angle Split Point = 
14.00mm 0.5512 77.00 тт 14.00 тт 124.00 тт Walter Titex 40ТК19 “іп 0.5000 3% in Тіп біп Cle-Line 4GE11 
15.50mm 0.6102 83.00 mm 16.00тт 133.00 mm Walter Titex 40ТК39 к = 
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MACHINING 
Drill Bits 


For more information on Drill Bits, see page 2239. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


m жа z^ 
. Straw/Bronze Finish "1 
42Р34 
Chicago-Latrobe* 
H H 1TPE8 
Reduced-Shank Cobalt Drill Bits 
= 3 1⁄4 in Flute Length = іп Shaft Length a 6 in Overall Length 
Item 
straw/Bre SG Fi B Spiral Flute. Non- Coolant Through, St ont Shank <> 
raw/Bronze Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Throug ni ап - 
118% Point Angle, Split Point CLE-LINE. 
ЕП in 0.5156 Ghicago-Lal robe 47Р34 
75 in 0.5312 hicago-Latrobe 47Р35 H H H 
еп 05313 Westward tus | Mechanics-Length Cobalt Drill Bits 
564 in 0.5469 Chicago-Latrobe 47Р36 aM ; А 
Ув 0.5625 Chicago Latrobe Azp3; | = Left-hand drilling direction 
As in 0.5625 Westward STVN1 Decimal Overall Item 
qa in 0.5781 Chicago-Latrobe AZP38 Drill Bit Size _ Equivalent | Flute Length Shank Dia. Length No. 
22 in 0.5938 Chicago-Latrobe 4ZP39 Straw/Bronze Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
iin 0.6250 Chicago-Latrobe 42Р41 135° Point Angle, Split Point 
оп 0.6562 Chicago-Latrobe 42Р43 Ум in 0.0781 Tin %a in 2in ТТРЕВ 
түзіп 0.6563 Westward STVNT з in 0.1094 Tin Yas in 2% in TTPES 
ШШ 0.6875 Chicago-Latrobe 42Р45 Тіп 0.1250 Геі in 2 іп 1ТРЕ1 
T in 0.7031 Chicago-Latrobe 4ZP46 Y in 0.1563 1 Vis in 9s in 2% in 1TPF2 
292 п 0.7188 Chicago-Latrobe 47Р47 Fein 0.1875 176 in Hein 3in 1TPF3 
АШ 0.7188 Westward STVP1 ein 0.2188 2in 1а in 3 іп 1ТРЕ4 
Yin 0.7500 Chicago-Latrobe AZP49 Vain 0.2500 Zin Vain Зуп 1TPF5 
wn 0.7500 Westward STVP2 %ә in 0.2813 2% in Ta in 334 in 1TPF6 
Wea in 0.7656 Chicago-Latrobe 47Р50 196 in 0.2969 256 in "Ws in 376 in ТТРЕТ 
rin 0.7812 Chicago-Latrobe AZPS1 9ле in 0.3125 2 Үріп y/o in 4in 1TPF8 
Ўв іп 0.8125 Chicago-Latrobe AZP53 Tp in 0.3438 256 in Tz in 47 in TTPF9 
56a in 0.8281 Chicago-Latrobe 42Р54 36 in 0.3750 2 Tis in 36 in 4% in 1TPG1 
7 in 0.8750 Chicago-Latrobe 42Р57 198» in 0.4063 2 ys in a in 4% in 1TPG2 
?95o in 0.9062 Chicago-Latrobe 42Р59 Тв in 0.4375 2 %e in Asin 4% in 1TPG3 
56 in 0.9219 Chicago-Latrobe 4ZP60 15; in 0.4688 36 in 1555 in 434 in 1ТРб4 
ўв in 0.9375 Chicago-Latrobe 4ZP61 35 in 0.5000 355 in 35 in 5in 1ТР(5 
Тіп 1.0000 Chicago-Latrobe 4ZP65 
Tin 1.0000 Westward STVR5 
1 ein 1.0625 Westward STVR6 
1 іп 1.1250 Chicago-Latrobe 4GE13 
1%in 1.1250 Westward STVR7 
Түп 12500 Chicago-Latrobe 46614 зз М —ÁÁ— 
1%in 1.5000 Chicago-Latrobe 407A23 
TiN Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank Black Oxide Finish 
118° Point Angle, Split Point 
1%; in 0.5312 Chicago-Latrobe 439A69 439F27 
Je in 0.5625 Chicago-Latrobe 439A70 
іп 0.6250 Chicago-Latrobe 439472 
2145 in 0.6562 Chicago-Latrobe 439473 . 
Te in 0.6875 Chicago-Latrobe 439474 
3A in 0.7500 Chicago-Latrobe 439А76 CLEVELAND chiago-Latrobe* 
ie in 0.8125 Chicago- Latrobe 439478 
7/52 in 0.8438 hicago-Latrobe 439479 H 
7 in 0.8750 КЕНДЕ гоһе 439480 Extended-Length High- 
1in 1.0000 hicago-Latrobe 439484 S d St І D - - 
peed Steel Drill Bits 
22 E Drill Decimal Flute Shank Overall Item 
WESTWARD <> CLE-LINE. ^X ҸЕ Фф» Bit Size — Equivalent — Length Dia. de Brand No. 
: Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
Mechanics-Length Black & Gold Finish, Straight Bi A р ат нетті Е jin Bin Cleveland 439F27 
= with Three Flats Shank As in 0.1875 Qin Ye in 12 іп Cleveland 439F70 
High-Speed 4GB67 Vain 0.2500 gin Vin 12in Cleveland 439F72 
E - Jis in 0.3125 9 in is in 12 іп Cleveland 439F74 
Steel Drill Bits yin 0.3750 gin %in 12 in Cleveland 439F76 
% in 0.5000 9 in yo in 12 in leveland 439F80 
Decimal Overall Item 7 Ш T 5625 9 in As in 12in Cleveland 439F82 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. 9in 56 іп 12 in Cleveland 439F84 
Black & Gold Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank me Point Aigle. fiotched Point 
135° Point Angle, Split Point Ys in 0.1250 9in Ys in 12 in Chicago-Latrobe 438754 
w% in 0.1250 1 7ле іп Ув іп 2% in Westward 2UFU9 Ae in 0.1875 5 іп sin 8 іп Chicago-Latrobe 439A15 
Black & Sold Finish, а Flute, Non-Coolant Through, Straight with Three Flats Shank A in 021 88 EN TE in 12 іп Chicago- Latrobe i) 
° Point Angle, Split Poin ^ in B 5 in ^ in in hicago-Latrobe 
Yin 0.2500 2in Yin 3%in Westward 2UFV8 ie in 0.3125 gin Js in 12 іп Chicago-Latrobe 439A30 
1964 in 0.2969 2 36 in 1964 in 3 7 in Westward 2UFW2 35 in 0.3750 7 Vin 36 in 10 in Chicago-Latrobe 438279 
То in 0.3438 2 ys in T2 in 4 Vin Westward 2UFW5 TAs in 0.4375 5%in віп 8in Chicago-Latrobe 438284 
36 in 0.3750 2 Тв in 36 in 4 Vs in Westward 2UFW7 Yin 0.5000 5 in Yin 8in Chicago-Latrobe 438290 
Yin 0.5000 3% in in 5in Westward 2UFX6 Ув in 0.5625 9in Ms in 12 іп Chicago-Latrobe 438298 
Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank ЖІ in 0.6250 9in ЖІ іп 12 in Chicago- Latrobe 439A03 
135° Point An le, lit Point % in 0.7500 9 in 3A in 12 in hicago-Latrobe 439411 
Tie in à (6 625 Ain Vs in 1%in Cle-Line 4GB67 NAS 907 Type B, Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non- [Coolant mon Straight Shank 
564 in 0. Ts Tin 564 in 2in Cle-Line 4GB68 135° Point Angle, E Point 
35 in 0.0938 Tin % in 2%in Cle-Line 4GB69 Vie in 0.0625 Ain Ysin 6in Chicago-Latrobe 406W81 
764 in 0.1094 Tsin %a in 2% in Cle-Line 4GB70 Yea in 0.0781 Tin Yea in 6in Chicago-Latrobe 406W82 
віп 0.1250 17e in віп 2 іп Cle-Line 4GB71 580 in 0.1563 2in За in 12 іп Chicago-Latrobe 406X71 
364 in 0.1406 19e in а in 2% in Cle-Line 4GB72 Ts in 0.1719 2%in ain 6in Chicago-Latrobe 406W84 
Та in 0.1719 1 e in Ts in 2 7 in Cle-Line 4GB74 Js in 0.1875 2%ein Asin 12 in Chicago-Latrobe 406X73 
Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight with Three Flats Shank Aai in 0.2031 2 As in Te in біп Chicago- Latrobe 406W86 
135° Point Angle lit Point 75e in 0.2188 2 Vo in Уба in 12 in hicago-Latrobe 406X75 
As in н b 1 Tin Эв in 3in Cle-Line 4GB75 Vain 0.2500 2% in Yin 12 іп Chicago La robe 406X77 
1564 in с 25 2 Vein 1564 in 3 3$ in Cle-Line 4GB78 ‘Ae in 0.3125 3%cin Asin 6in Chicago-Latrobe 406W91 
TA in 0.2500 2 in Yi in 3v in Cle-Line 4GB79 36 in 0.3750 3%in іп 6in Chicago-Latrobe 406W95 
35» in 0.2813 2 іп Ta in 3% in Cle-Line 4GB81 Yin 0.5000 4% in % іп 12 іп Chicago-Latrobe 406X93 
Ya in 0.2969 2 % in Dis in 3% in р e-Line s #1 0.2280 2 % in Zi in 6in Chicago- Latrobe 406X05 
Ae in 0.3125 2 5 in “Ae in 4in e-Line 4GB83 $5 0.2055 2 Vb in Yea in 12 in hicago-Latrobe 406X98 
2564 in 0.3906 2 іп 2%4|П 4% cin Cle-Line 4GB88 #10 0.1935 2 біп Hein 12 іп Chicago. Latrobe 406Y04 
2%a in 0.4219 2 7 in ha in 4 hs in Cle-Line 4GB90 #21 0.1590 2¥%in Әсіп 12 in Chicago-Latrobe 406Y15 
?964 in 0.4531 3in 2%a in 45% in Cle-Line 4GB92 #26 0.1470 1%іп Жіп 6in Chicago-Latrobe 406X30 
195» in 0.4688 3 Жіп 155» in 434 in Cle-Line 4GB93 #32 0.1160 T%in  7&in 12 іп Chicago-Latrobe 406Y26 
% іп 0.5000 3 іп Yin Sin Cle-Line 4GB95 #40 0.0980 1%in — 3&in 12in Chicago-Latrobe 406Y34 
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ru " — = = = » қ 
WXL Finish dips Point 
лыны -(|Ішектен 
TITEX 
% «c Extended-Length Carbide Drill Bits 
CLEVELAND si Decimal б Overall Item 
* = Drill Bit Size Equivalent Flute Length hank Dia. Length No. 
TiAIN+AICrN Finish, Spiral Flute, Coolant Through, Straight Shank 
Extended-Length Cobalt Drill Bits Tad Point Ange Sell Centering Point | 
Decimal Overall Item TA" 0.2188 4» in 6.00 mm 6 1%a in 40ТК54 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. Vd 0.2500 S sin 8.00 mm 6 76 in 40ТК57 
Straw/Bronze Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank Val 0.2500 6 in 8.00 mm 7 Sea in 407К97 
135° Point Angle, Split Point % 0.2813 5 318; in 8.00 mm 7 9964 in 40TK61 
#10 0.1935 27A in Fain Gin Cleveland  407F62 BA 0.5000 12 Жіп 14.00 mm 14%ыіп 401118 
#20 0.1610 2 Vs in 5» in 6in Cleveland 407F66 5.80-mm 0.2283 120.00 mm 6.00 mm 160.00 mm 40TK55 
#21 0.1590 2in %% in біп Cleveland 439D58 6.00-mm 0.2362 120.00 mm 6.00 mm 160.00 mm 40ТК56 
429 0.1360 iin Vs in 6 in Cleveland 439025 6.00-mm 0.2362 144.00 mm 6.00 mm 182.00 mm 40TK95 
#30 0.1285 1% in Vs in 6 in Cleveland 407F69 6.50-mm 0.2559 135.00 mm 8.00 mm 175.00 mm 40TK58 
340 0.0980 1396 in 325 in 6 in Cleveland 407F70 6.80-mm 0.2677 135.00 mm 8.00 mm 175.00 mm 40TK59 
35» in 0.0938 1 Win 35» in 6in Cleveland 439D14 7.00-mm 0.2756 135.00 mm 8.00 mm 175.00 mm 40TK60 
Ta in 0.1094 1 in Tha in 6in Cleveland 439020 7.40-mm 0.2913 152.00 mm 8.00 mm 192.00 mm 40TK62 
Vs in 0.1250 156 in Vs in 6 in Cleveland 407F56 7.50-mm 0.2953 152.00 mm 8.00 mm 192.00 mm 40TK63 
іп 0.1250 Tin віп 12 іп Cleveland 439052 140° Point Angle, Split Point = 2 
%e in 0.1563 2 in Ysin біп Cleveland — 407F57 Vi 0.12 4 Yea in 4.00 mm 5 Ms in 53AX13 
esin 0.1719 2 sin Tes in i2in Cleveland 439061 Hi 0.1879 ЕИП 6.00 mm ERA] ЗЗАМЗІ 
Ўв in 0.1875 2 Vis in Ye in біп Cleveland — 407F58 Ей 0.2500 ТУП 8.00 mm goin  — S3AXZU 
1954 in 0.2031 2 біп ЕТЕП! біп Cleveland 439042 үз? 0.3438 52/міп 10.00 mm 7 Yosin 53AR44 
ein 0.2188 2 Bin Та in біп Cleveland 407Ғ59 As 0.5625 8 еп 16.00 mm 10 “2 in SSATGO 
1564 in 0.2344 25% in 3564 in 12 in Cleveland 439069 5.30-тт 0.2087 83.00 тт 6.00 тт 121.00 тт 53AW37 
Yin 0.2500 2 4 in Vain біп Cleveland 407Ғ60 
VAT 0.2500 2% in Ya in 12 in Cleveland 439070 — HÀ 
WXL Finish, Fast Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 7 z 
120° Point Angle, В Thinning Point , аы 
7f in 0.1094 40.00 mm 7f in 90.00 mm 056 34YV02 
3.00 mm 0.1181 70.00 mm 3.00mm 120.00 mm OSG 34YX52 Titanium Finish 
120* Point Angle, X Thinning Point 53DM52 
Эвіп 0.1875 110.00 mm Hein 170.00 mm 056 34YX35 
7/5 in 0.2188 128.00 mm Фр in 185.00 mm 058 34YX37 
У in 0.2500 146.00 mm jin 200.00 mm 34YX39 s guke c 
Vis in 0.3125 — 18400mm Vin  255.00mm 056 34YX77 DEWALT ТП Ө BOSCH 
36 in 0.3750 172.00 mm іп 240.00 mm 056 34YW81 
36 in 0.3750 220.00 mm % in 290.00 mm 05% 34YX81 
TAs in 0.4375 155.00 mm TAs in 215.00 mm 34YW01 H H H 
sin 0.4375 255.00тт sin 350.00 mm 056 34YX85 Hex-Shank High-Speed Steel Drill Bits 
Yin 0.5000 160.00 mm Yin 220.00 mm 34YW04 i i 
Yain 0.5000 —23000mm іп 31000тт OSG 34YX22 на ТІНІН ШЕН m 
Bit Size Equivalent Length hank Dia. Length Rated Brand No. 
10.00 mm 0.3937 230.00 тт 10.00 тт 300.00 mm 056 34ҮХ99 Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Hex Shank 
135* Point Angle, Split Point 
Vis іп 0.0625 % in Ув" 1%in No DeWalt 5TG10 
Yin 0.125 T%ein y 2394in No DeWalt 5TG11 
Ye in 0.1875 2 i96 in EZ 3%in — DeWalt 5TG12 
yin 0.25 234 in yr 4 in No DeWalt 5TG13 
s in 0.3125 3 віп Y 4 oin No DeWalt 5TG14 
Ag in 0.4375 436 in Te 5 3/6. in No DeWalt 5TG16 
nes Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Hex Shank 
Straw/Bronze Finish 135° Point Angle, Split Point 
494N65 38 in 0.375 2 7 in VA 4 5s in Yes Milwaukee 45КМ88 
TiN Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Hex Shank 
135* Point Angle, ЕГІН "Point 
Ys in 1 Yin Ww 2% in Yes Bosch 48ХҮ27 
р 36 in 0 1406 1%in үлі 2 іп Yes Bosch 48XY28 
DEWALT % CLE-LINE. Әз in 0.1563 2 Vs in YA" 3 Vs in Yes Bosch 48XY29 
ЫП in 0.1875 2 in VA 3 Bi in Yes Bosch 48XY31 
= = ә in 0.2188 2% in VA 3% in Yes Bosch 48XY33 
= Win 0.25 2 іп V 2 Ш Үеѕ Bosch 48XY34 
Hex Shank Cobalt Drill Bits 36 in 0. 35 3 in VA Yes Bosch 48XY36 
Decimal verall Item Titanium Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, i Shank 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. 135° Point An le, Split Point 
Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Hex Shank Vie in Hin yu 2 Vin Yes Milwaukee 45КМ68 
135° Point Angie, Split Point Ya in 0. vet %in VA 2 115 in Yes Milwaukee 45КМ69 
ві in Te in Ze 195 in DeWal 45CY83 Yn in 0.0938 7/6 іп a 2 5 in Yes Milwaukee 45КМ70 
5% 05 1i Yea" 2i DeWali 45CY84 7/64 i 0.1094 78i V 25i Y Mi 45KM71 
% i 0.0938 1 vem d 2 Vain DeWal 45CY85 fim 0.125 % in yr 2 La Yes Міна ге 45KM72 
%a in 0.1094 1%in 7а" 2 195 in DeWali 45CY86 Vs in 0.125 Tin V 23A in Yes Bosch 53DM52 
Ys in 0.125 1 Vie in ув" 2 1916 in DeWal 45CY87 364 in 0.1406 154 in yr 2 Ye in Yes Milwaukee 45KM73 
96 in 0.1406 1 6e іп Ба" 2 2%; in Срећа 45CY88 3$ in 0.1563 {in V 25A in Yes Milwaukee 45КМ74 
542 in 0.1563 1%e in 982" 3 #9 in DeWal 45CY89 Tes in 0.1719 1 віп yr 2 2975 in Yes Milwaukee 45КМ75 
Va in 0.1719 1 9e in Ты" 3 isin DeWal 45CY90 Jie in 0.1875 1 іп V 3 in Yes Milwaukee 45КМ76 
1364 in 0.2031 19e in Туы" 3 19 in DeWal 45CY92 Vein 0.1875 2 іп y 3 іп Yes Bosch 53DM56 
To in 0.2188 174 in V^ 3 19 in DeWal 45CY93 1% in 0.2031 Tin Ww 3%in Yes Milwaukee 45KM77 
1%4 in 0.2344 2in Ter 32% in DeWal 45CY94 %2 in 0.2188 2% in yr 4 Vis in Yes Milwaukee 45КМ78 
Yin 0.25 2 Yi in ж 4in DeWali 45CY95 1%4 in 0.2344 2% in 1%4 3 іп No Milwaukee 451155 
Jis in 0.3125 2 As in Ye 4 15 in DeWal 45CY96 1%4 in 0.2344 2 is in y 4 іп Yes Milwaukee 45КМ79 
ЕДІ іп 0.375 3% in P 3 in DeWali ar Vain 0.25 2 6 in үлі 416 іп Yes Milwaukee 45КМ80 
Л 0.4375 4 ТА БЕЛІ DeWali 45CY98 VA 0.25 3i VA 4i Y B 53DM59 
АШ 0.5 an A 6 Fein DeWal 45CY99 Thain 0.2656 2 vm y 4 van Yes Mil шайке 45КМ81 
Straw/Bronze Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Hex Shank %2 in 0.2813 2 Vb in y 4% in Yes Milwaukee 45КМ82 
118° Point Angle, Split Point 35» in 0.2813 2 is in So" 4 iin No Milwaukee 451156 
Js in 875 2 in Эв" 3 іп Cle-Line 494N65 1964 in 0.2969 3 Vc in 1964" 4 36 in No Milwaukee 451157 
Та in Ü 2051 2 Vio in Ty" 3% in Cle-Line 494N66 Ye in 0.3125 2 9c in үлі 4 1% in Yes Milwaukee 45КМ84 
d in 0.2188 2 HD in m am in e-Line LM a in 0.3281 2 ШП in E 4 ЫП in Yes Milwaukee 45КМ85 
4 in Ё Áo in A in e-Line Yes in 0.3594 3 Yin Yea" 4 7 in No Milwaukee 451158 
E in 0.2656 2 n in Ж 4 4 in М e-Line ee a in 0.3906 2 194 in Ww 4 2350 in Yes Milwaukee 45КМ89 
yis in .3125 Te in he" yin е-Гіпе ANT Wa in 0.3906 334 in уы" 5 Yin No Milwaukee 451159 
un in 5448 З T in E an in e-Line MS 135 in 0.4063 3 in E A 4 in in Yes Milwaukee 45КМ90 
ain 0.3906 З уеп г ЛІ Cle-Line 404878 Ten — 0435 aA A Pesan Yes — Milwaukee ДКМ9? 
1) in 0.4063 3 14e in Taa" 5 Yin Cle-Line 494N79 2%a in 0.4531 4 Vie in 2%" 5 %in No Milwaukee 451161 
has in 0.4219 3% in aa" 5% in Cle-Line 494N80 195 in 0.4688 4 Shs in 1a" 53A in No Milwaukee 451162 
Ae in 0.4375 З s in Te 5 in Cle-Line 494N81 3/5. in 0.4844 4% in ЗУ" 5 %in No Milwaukee 451163 
Зз in 0.4844 4 Ye in Sí" 5 йіп Cle-Line 494484 Ye in 0.5 3 Vi in Ww 5 гіп Yes Milwaukee 45KM94 
vein 0.5 4 $e in y 6 in Cle-Line 494N85 Yin 0.5 5 in y 6 in Yes Bosch 53DM63 
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Chicago-Latrobe* % CLE-LINE. 


Taper-Length High-Speed Steel Drill Bits 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


118? Point Angle 
2PPK5 


Dil Decimal Ре Overall tm | SCrew-Machine Length Carbide Drill Bits 
Bit Size Equivalent Length Shank Dia. Length Brand No. 2 2 
Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Taper Shank Drill Decimal Р Overall Кет 
118° Point Angle, Conventional Point Bit Size — Equivalent Flute Length Shank Dia. — Length Brand No. 
yy 0.5000 4% in MT2 8 in Chicago-Latrobe 1N735 Bright Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
TAS" 0.5312 4%іп МТ? 8 іп Chicago-Latrobe  1М765 18" Point Angle, 4 Facet Point - = 
Her 0.5625 47іп MT2 8% іп Chicago-Latrobe  1N769 Уюп 0.0938 “in zin ТАП 056 2PPKS 
Sy 0.8004 47іп  МТ2 83, in Chicago-Latrobe — AHAR2 іп 0.1250 1 іп vain 2 Vain OSG 2PPL2 
yy 0.6250 47іп  MT2 854 in Chicago-Latrobe — 1N777 75e ІП 0.1563 10 in 75e ІП 2 sin OSG 2PPL6 
zy 0.6562  5%in МТ? gin Chicago-Latrobe — 1N781 Ysin 01875 Туп vu in 2% in OSG 2PPL8 
THe" 0.6875 5%іп MT2 9% in Chicago-Latrobe — 1N799 Yin 0.2500 T%in “in 2% jn __ 056 2PPNS 
y 0.7500  5%in 800mm 934in Westward BTVFB іп 0.2500 10 in “Ain 2%in  Chicago-Latrobe — 6ZRT7 
EA 0.0500 — 57&in МТ2 9% in Chicago-Latrobe — 1N807 жіп 02813 2% in Жә in зеп __ 056 3CLJ6 
Tig 0.8125 6%in 0.9484: 10% in Westward 5TVGO Hsin 0.3125 Tin Ye in 2%in  Chicagolatrobe 6219 
THe" 0.8125 6%in МТЗ T%in Chicago-Latrobe — 1N815 fein 03125 235 in Mein 3%in OSG 2PPN8 
Ж 0.8750 бип МЇЗ Tin Chicago-latrobe  1N823 шіп | 0.3438 2%in Ts in ain _ 056 2PPNS 
V 0.8750 6 іп МТЗ Tin Cle-Line 50AZ40 76 in 0.3750 oin %in 2%in  Chicago-Latrobe 67003 
he" 0.9375 бип МЇЗ 13A in Chicago-Latrobe — 1N831 ЕЛІ 0.3750 Tein „Ain ЕЛ _ 056 2РЕР? 
ш" 0.9844 6 іп МТЗ itin Chicago-Latrobe | 4НАТ5 xin “(0,3906 Тит Е 2%in  Chicagolatrobe 67004 
T 10000 6%іп  MT3 iin Chicago-Latrobe —— 1N839 “шіп 0,3906 2 Jin Ha in Atain _ 056 301.04 
THe 1.0625 6%in  MT3 ШЕЛІ Chicago-Latrobe | 1N847 п 04052 Tn E 2%in Chicagolatrobe 67005 
17" 11094  7%in MIA 1234 in Chicago-Latrobe | 4HATO Wein 0.4063 2 7 in 2 п 4 Үзіп 056 2PPP3 
TW 11250  7%in МПА 123Ain Chicago-Latrobe — 1N855 Jain 04219 2 %in “Yea in 4%in __ 056 2РРРА 
1% 1.1562 2 іп 12446  1276in Westward 5TVHO Asin 0435 1 іп Zein 2%in  Chicago-Latrobe 67007 
1396" 1.1875 7%іп МТА 13 п Chicago-Latrobe  1N863 Жіп  — 0.4688 3in Za in 4 3, in — 056 3CLF7 
TW 12500  7%in 12446 13%in Westward 5TVH2 Yin 0.5000 Tin vain jin Chicagolatrobe — GTDEI 
Tw 1.2500 77віп МІЗ 124 in Cleveland 439664 vb in 0.5000 3in ve in 43A in 056 2PPP6 
IVA 1.2500 7 іп МТ4 13 in Chicago-Latrobe 1М871 135 Point An le, 4 Facet Point = " 
Tig" 13125 8%п 12448 14 Vain Westward 5TVH3 йїп -1250 Zin jin Tin = 36ХК19 
110 1.3438 8 іп МТА 14% in Cleveland 439651 %in 0.1250 76 in % in 125 in 056 2РР04 
TH" 13750  8%in MIA 14 Vein Chicago-Latrobe  1N887 шіп 01562 101п Ts in 2 Yin E 36XK23 
A 1.5312 3 %in МТА 15 in Cleveland 439665 жіп  — 0.1563 10 in АШ 2 Vie in 056 2РР08 
1%' 1.6250 Tin МТ5 {7in Chicago-Latrobe  1М905 Yin  — 0.1875 Tin Yo in 2 %ein == 36XK27 
ТЇЙ" 1.6875 їй їп МТ5 17 Vin Chicago-Latrobe — 4HAV2 yis In 0.1875 1%in ndn 2 Hein 056 2РРНІ 
TH" 17500  1%in МТ5 17 in Chicago-Latrobe  1N907 Yin 0.2500 Тут Yin РАШ = 36XK35 
ж 2.0000 10%іп 1.7596 17%іп Westward 5TVH7 [ДП 0.2500 1%in i in 2 in 056 2PPH7 
yis in 0.3125 Tin Jis in 2 1946 in — 36XK43 
“ein 0.3125 1%in s in 2 16 in 056 2PPJ1 
Түз in 0.3438 1 16 in То in 3in 056 2PPJ2 
m Я ТІМ Finish Ain 0.3750 1 ein % in 3 іп — 36XK51 
2MFA3 36 in 0.3750 19 in 36 in 3VWin 056 2PPJ4 
% өс шіп 0.4063 11%іп T in 3 Y in OSG 2РРЈ5 
‘CLEVELAND Tis in 0.4375 2 Ўв in As in 3 As in 056 2PPJ7 
Е a y in 0.5000 2%in Vb in 3% in = 36XK67 
Screw-Machine Length Cobalt Drill Bits vin 0500 — 25m — 6n ЗИ 08 ?РРЁ 
Drill Decimal Flute Overall Item 
ЯЗ! Sie Epaien na " Shank Dia. " Length n Brand No. қ 
traw/Bronze Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank А — > Nx 
135° Point Angle, „Split Point CL % -(ішектен «c RS y 
ба in ^e in ба in ^e in hicago-Latrobe А 
Sin 0.1562 10in Fz in 2Vein Chicago- Latrobe 1T | SCYeW=-Machine Length 441H96 
в іп 0.1875 15 in He in 2 As in Chicago-Lai robe 1TNU1 Hi h S d St І р ill Bit 
Ys in 0.2031 1$ in Yes in 2 Жіп hicago-Latrobe 1TNU2 = 
%2 in 0.2188 1 іп 75 in 2% in Chicago La robe 1TNU3 19 рее ее ri І S 
Yi in 0.2500 Tin YA in 2 Y» in Chicago-Latrobe TTNUS Drill Decimal Flute Overall Item 
VATI 0.2500 1% in Yain 2 іп Westward STVU1 Bit Size uivalent — Length — Shank Dia. Length Brand No. 
Mein 0.3125 1%in ie in 2 196 in Chicago-Latrobe 1TNU9 Bright Finish ae Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
36 in 0.3750 1 ein 36 in 3 іп Chicago-Latrobe 1TNV4 118° Point Angle, бо Conventional Point 
36 in 0.3750 1 176 in ¥% in 3 Жіп Cleveland 439W38 Әр in ЕЛІ Ур in Tin Chicago-Latrobe 10Р145 
195 in 0.4062 1 176 in 195 in 3 Ms in Chicago-Latrobe 1TNV6 Yin 0. T 75 in Yin 1%in Chicago-Latrobe 10Р147 
27/64 in 0.4219 2in 2764 in 3% in Chicago-Latrobe 1TNV7 Эв in 0.1875 Tin Ўв in 2 ўв in Cleveland 439L10 
Ac in 0.4375 2 Vein As in З 6 in Chicago-Latrobe 1TNV8 YA in 0.2500 1 іп Yin 2 vin Chicago-Latrobe 1К746 
win 0.5000 2 iin Yo in 3% in Chicago-Latrobe TTINW3 Vain 0.2500 T%in TA in 2% in Cleveland 439130 
Vo in 0.5000 2 iin Yin 3% in Cleveland 439W53 264 in 0.3906 1%in 2564 in 3% in Chicago-Latrobe 10Р164 
#7 0.2010 19e in As in 2 in Chicago-Latrobe 4CNV2 Hin 0.6250 2% in Yin 4% in Cleveland 439L75 
#10 0.1935 1 %e in Эв in 2 іп Cleveland 439V93 #40 0.0980 1 6 in % in 1 1916 in Chicago-Latrobe 100242 
#30 0.1285 THe in Yin 11946 in Chicago-Latrobe 4CNX7 Bright Finish, Parabolic Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
F 0.2570 17e in Vain 2% in Chicago-Latrobe 4CNP2 130° Point Angle, Co Conical Point 
0 0.3160 Tein As in 2 94e in Chicago-Latrobe 4CNR2 #19 5564 in 4.22 mm 55.00 mm Walter Titex 441H96 
Q 0.3320 14e in 244 in 3in Chicago-Latrobe 4CNR4 #25 0. 1250 5564 in 3.80 mm 55.00 mm Walter Titex 441J04 
U 0.3680 1 '34e in 2%4 in 3 V in Chicago-Latrobe 4CNR8 #40 0.0980 3964 in 2.49 mm 43.00 mm Walter Titex 441J21 
V 0.3770 175in іп 3 Ain Chicago-Latrobe 4CNR9 #41 0.0960 Зуба in 2.44 mm 43.00 mm Walter Titex 441J22 
W 0.3860 1 7іп ys in 3 in Chicago-Latrobe 4CNU1 3.00 mm 0.1181 ys in 3.00 mm 46.00 mm Walter Titex 441G66 
Y 0.4040 1 1916 in 2%4 in З is in Chicago-Latrobe 4CNU3 3.40 mm 0.1339 2552 in 3.40 mm 52.00 mm Walter Titex 441G70 
TiAIN Finish, Parabolic Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 3.50 mm 0.1378 2540 in 3.50 mm 52.00 mm Walter Titex 441G71 
135° Point Angle, Split Point 5.30 mm 0.2087 1 Và in 5.30 mm 62.00 mm Walter Titex 441H04 
Vs in 0.1250 % in Ув іп 1 іп Cleveland 2VUJ4 5.50 mm 0.2165 1 3982 in 5.50 тт 66.00 тт Walter Titex 441H06 
Vain 0.2500 1%in JA in 2 15 in Cleveland 2VUK3 6.50 mm 0.2559 17 in 6.50mm 70.00 mm Walter Titex 441H20 
Ae in 0.3125 1%1п Jis in 2 1e in Cleveland 2VUK7 8.60 mm 0.3386 1 946 in 8.60 тт 84.00 mm Walter Titex 44H44 
2364 in 0.3594 134 іп 2%4 in 3 Ac in Cleveland 2VUL1 130° Point Angle, Conventional Point 
36 in 0.3750 1 6 in 36 in 3 in Cleveland 2VUL2 T/& in 0.2656 1?Wain 6.75 mm 74.00 mm Walter Titex 441G41 
As in 0.5625 2 15 in As in 4in Cleveland 439X55 196 in 0.2969 196in 7.54 тт 79.00 mm Walter Titex 441647 
іп 0.6250 2 54 in Yin 47ain Cleveland 439X59 182 in 0.4062 {esin 10.32mm 89.00 mm Walter Titex 441627 
#21 0. 1590 1 M in 552 in 2 Vin Cleveland 2VUR4 Jis in 0.3125 Tain 794тт 79.00 тт Walter Titex 44H11 
#26 0.147 364 in ; Mein Cleveland 2VUR9 TiN Finish, Spiral Flute, так а Through, Straight Shank 
TiN Finish, Spiral Flute, Non- “Шин Through, Straight Shank 118° Point Angle, Conventional Point 
130° Point Angle, Notched Point Ys in 0.1250 1% in Yin 1% in Chicago-Latrobe 100267 
Vs in 1950 75 in 34e in 2 ie in 056 2МҒАЗ Vain 0.2500 T%in Vain 2% in Chicago-Latrobe 100275 
Тм in 0.1719 1 Vic in As in 2 іп 056 2MFC5 5л in 0.3125 1% in s in 2 1916 in Chicago-Latrobe 100279 
Vain 0.2500 1% in Yin 2 іп 056 2MFE2 120° Point Angle, 4 Facet Point 
in 0.3750 1 e in 36 in 3% in 056 2MFF9 8.00 mm 0.3150 37.00mm . 8.00 mm 81.00 mm 056 2РМК5 
а іп 0. 5000 2 in Y» in 4 115 in 056 2МЕН2 15.00mm 0.5906 56.00 тт  16.00mm 116.00 mm 056 2PNT1 
0.3580 1% in 36 in 3 Vic in 056 3CHP2 135° Point Angle, Split Point 
135° Роїпї Angle, Split Point Vein 125 Ain win 1%in Chicago-Latrobe 439H43 
Ys in 250 Ain Yin T%in Chicago-Latrobe 439J95 YA in 0.2500 T%in Yin 2 іп Chicago-Latrobe 439Н51 
982 in 0. 1562 10 in 982 in 2 Vic in Chicago-Latrobe 439J97 TAs in 0.4375 2 Vic in Ac in 3 7s in Chicago-Latrobe 439Н63 
Jie in 0.1875 1 іп As in 2 As in Chicago-Latrobe 439J99 Yin 0.5000 2% in Yin 3% in Chicago-Latrobe — 439H67 
Yin 0.2500 1%in TA in 2%]п Chicago-Latrobe 439K04 #43 0.0890 Ya in Уба in 19 in Chicago-Latrobe 439/36 
36 in 0.3750 1 1976 in ¥% in 3 біп Chicago-Latrobe 439K12 #51 0.0670 Ts in Ysin 1 s6 in Chicago-Latrobe 439.44 
Yin 0.5000 2% in Yin 3% in Chicago-Latrobe 439K20 U 0.3680 1 '34e in 2%a in 3 Vs in Chicago-Latrobe 439Н87 
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Drill Decimal Flute Overall Item 
Bit Size Equivalent Length Length No. 
NAS 965 Type B, Black Oxide Finish, 
Spiral Flute, Non-Coolant Through 


135° Point Angle, Split Point Rocky MOUNTAIN Twist < айы 
zn 01950 Ven — TW БХИ -— - 
Y5 in 0.1562 в in Yin 52NX57 Я < 
Yin 01875 sin Уп Б2МХӨЗ Threaded-Shank Coolant Through 

Sam 00 Yein Тап sax [рыр © d A CAU 

Wim бий vem Vein БН ig pee 

йіп 0.25001 hin 2 Yin B2NXTA :" ps 

Win 0280 йт Уюп ӘМ Steel Drill Bits CL 

Vain 0.2500 ^ in Jie in 52NX73 ; 

Йіп 02500 — Vein im —82NXI2 "4 -28 shank thread size mE... 


% in 0.2813 1 іп 2 Жіп 52NX75 


He in 0.3125 1 іп 1 іп 52NX78 = = = = = 
Yom 0305 fhin 24п ЫТ Straight-Flute Solid Carbide Drill Bits 
^e in } біп 8 in 
#1 0.228 Уві Тї 52NW11 Drill Decimal Flute Overall Item 
$3 0.213 % in Sm 52NW18 Bit Size Equivalent Length Shank Dia. Length Brand No. 
#5 0.2055 9s in Tin 52NW24 Bright Finish, Straight Flute, Coolant Through, Straight Shank 
#5 0.2055 1%in 2%in 52ММ23 140° Point Angle, Notched Point 
#6 0.204 Jis in іп 52NW28 Y2 in 0.0938 Yin 380 іп Tin — 45YC40 
#6 0.204 Fein 14 in 52NW27 Yin 0.1250 Ain ¥ in 1 іп — 45XY80 
#6 0.204 Тіп 2 %in 52NW26 Фа in 0.1406 1576 in Ф іп 15546 in — 45YG03 
#7 0.2010 Asin 1 in 52NW30 ДШ 0.2500 1%in Ya in 2%in = 45YG24 
#7 0.2010 1 іп 2%in 52NW29 Ae in 0.3125 156in 34s in 2 s in — 45YE28 
#8 0.1990 Ae in 56 in 52NW34 2/4 in 0.4219 2 in ЙА in 3% in = 45YA89 
#8 0.1990 Ae in 14 in 52NW33 "As in 0.4375 2 14e in Ag in 3 As in — 45YF38 
#8 0.1990 1 іп 2 іп 52NW32 Win 0.5000 2 іп ГАШ 3*94in — 45XY53 
340 0.1935 Ae in %e in 52NW40 Ve in 0.6875 1 іп Ye in 4in = 45Х727 
340 0.1935 Фвіп 14 in 52NW39 #21 0.1590 1 йв іп % in 2 іп — 45YA47 
#10 0.1935 1 іп 2 %in 52NW38 #35 0.1100 Ts in %a in 176in — 45YC94 
#12 0.189 Tein ie in 52NW48 #42 0.0935 3A in Yea in 194 in — 45YD55 
#12 0.189 %e in 1 іп 52NW47 5.00mm 0.1969 30.00 mm Ae in 57.00 mm = 45YE10 
#13 0.1850 Me in Уе in 52NW52 8.00mm 0.3150 41.00 mm Jis in 71.00 mm E 45YF60 
#13 0.1850 1 іп 2V6in 52NW50 G 0.2610 1 віп Va in 2% in = 45YG33 
г Hei Veil N 0.3020 1 іп 1964 in 2 196 in — 45YG62 
#16 0.0770 — Vin Asin 52NW59 S REESE 0001 I 
#16 0.1770 Ms in Тиіп 52NW58 Bright Finish, Straight Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
#16 0.1770 Ti 25i 52NW57 140° Point Angle, 4 Facet Point 
48 — 01680 yen 114i 52Ң\ 7 ein — 00625 “іп Vein — 96m — Chicago-Latrobe ӨМІРІ 
320 0.1610 3A in 18455 in 52NW72 Уміп 0.078125 ТИвіп Yea in 1їйвїп  Chicago-Latrobe — GWUF2 
320 0.1610 is in 1 Vs in 52NW70 3% in 0.09375 3i in 382 in 19 in Chicago-Latrobe — 6WUF3 
320 0.1610 ТИП 2 Vs in 52NW69 Yin 0.109375 “Увіп %ea in 11%6іп  Chicago-Latrobe — GWUF4 
#21 0.1590 TA in 195 in 52ММ/76 52NW11 Жіп 0.125 Ain Vein їйїп Chicago-Latrobe — 6WUF5 
7?1 0.1590 Fe in Asin 52NW75 Yin 0.125 Bin ¥ in 175in OSG 34Y683 
321 0.1590 Ms in lin 52NW74 Asin — 0.140625 19^6 in Yes in 1i%ein  Chicago-Latrobe — GWUF6 
#21 0.1590 Тіп 2 in 52NW73 ә in 0.15625 lin 982 in 2iin Chicago-Latrobe 6WUF7 
#27 0.1440 Ye in 96 in 52NW95 Wain 0.171875 — 1 Vein TV&4 in 2 віп Chicago-Latrobe  6WUF8 
#27 0.1440 Ae in lin 52NW94 As in 0.1875 1 іп Ve in 2%cin ^ Chicago-Latrobe 6WUF9 
#27 0.1440 7 vin 2 Vs in 52NW93 %e in 0.1875 1 іп АШ 2 %e in OSG 34YH09 
#30 0.1285 Jis in As in 52NX07 Wain 0.208125 1%віп 1364 in 2%in Chicago-Latrobe 6WUGO 
#30 0.1285 Fs in 1 in 52NX06 Jin 0.21875 1 in 1364 in 2%in Chicago-Latrobe 6WUG1 
#30 0.1285 1 іп 2 Vs in 52NX05 ain 0.234375 19віп 1a in 2%cin ^ Chicago-Latrobe 6WUG2 
#36 0.1065 Misin Tin 52NX27 ДШ 0.25 ПЕШ Vain 2%in  Chicago-Latrobe 6WUG3 
#40 0.0980 He in % іп 52МХ42 Vain 0.25 T%in Ya in 2%in OSG 34YH32 
#40 0.0980 % in 2 Vs in 52NX40 Tain 0.265625  17in Ts in 2% in Chicago-Latrobe 6WUG4 
340 0.0980 Misin Tin 52NX41 "jin 0.206875 1%вбіп 1964 in 2?4in ^ Chicago-Latrobe 6WUG6 
D 0.2460 Ae in Тиіп 52NX93 Jis in 0.3125 1%in Ae in 2/sin  Chicago-Latrobbe 6WUG7 
?95 in 0.359375 1%іп ?364 in 3Vcin  Chicago-Latrobbe 6WUHO 
Ain 0375 1 6 in 36 in 3%in Chicago-Latrobe — GWUH1 
%ain 0.390625 1 іп ?964 in 3 іп Chicago-Latrobe ӨМИН2 
А А Ae in 0.4375 2 Vic in TAs in 3%/cin  Chicago-Latrobe ӨМИН5 
Drill Decimal Flute Overall Item : Д d k ! 
Bit Size Equivalent Length | Length No. Threaded-Shank E Dh 221 Zin 24m Chicago La robe SIE 
Thine hee Cobalt Drill Bits #29 — 0.36 ein Yin 1 vin  Chicago-Latrobe  6WUVO 
AO 19 mE dos in He in 1617775 #30 0.1285 Tis in Ys in 1 1916 іп Chicago-Latrobe — 6ZRJ1 
£0- 0105 Sun Чип War. "0 2б5һапК!һгвай size и: — Уат гут из Latrobe BARKI 
т T Д д 64 Д -L 
#10 01935 1%in 2%in  16W820 #5 0052 Bin #5 ТУП 086 34YG50 
5 01910 ein Vein 100/774 i50mm 00591 12200 mm 150mm 38.00 mm OSG 34Ү052 


#11 0.1910 — %ein ivsin 16М/796 G 0.261 1 сіп G 29 in 056 34YH35 
#11 0.910  1%in 2%іп 16М819 


#12 0.1890 Asin 15 in 16W795 
#13 0.1850 s in '%e in 16W771 
#13 0.1850 Asin 1%іп 16W793 


#13 0.1850 1%in 2 38 in 161/816 
#16 0.1770 1 іп 2 35 in 16W815 


#20 0.1610 s in '%e in 16W768 


#20 0.1610 1%in 2%іп  16W813 3BT95 
#21 011590 %ein "Asin  16W767 
#21 0.1590 — Xin 1%in  18W789 : а 
#21 0.1590  1%in 2 іп 16М/812 % CLE-LINE. 
#30 0.1285 %ein Hsin 16W763 
#30 0.1285 Asin 1%in 16М785 А 
#30 0125  iXin 2%іп  18W808 Double-End High- 
#40 0.0900: %ein Yin  16W760 = P 
#40 0090 ein 1i  18W782 Speed Steel Drill Bits 
#40 0.0080 жіп 2%іп 16М/805 5 ; 

= z T Drill Decimal Flute Overall Item 
пш ыы Tin. 1и Шы 16W807 Bit Size Equivalent — Length Shank Dia. Length Brand No. 
M ШШ 0.1250 % in 2 Е in — 1610807 Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
“ in — 0.1875 Me in 1%in —16W794 135° Point Angle, Split Point 
Vie In 0175 14п 2%п — 16W817 Al 0.1910 Te in Asin 2 Sis in Cle-Line  3ВТ98 
"in 0.2031 sin Zin 16W776 #20 0.1610 Bin 982 in 295 in Westward _ 2UFF8 
7e in 02188 sin Zin 16М/777 #20 0.1610 % in Feo in 2 Vic in Cle-Line 48703 
Yain 02500 “іп  1%in 1ӨМ80І #30 0.1285 Bin ‘Ain 176in Cle-Line — 439H35 
ain 02500 iin  2%in 16М823 Тіп 0.1250 36 in in 12% in Cle-Line 3BT95 
Fein 0.3125 Nein 1 %in  16W802 36 in 0.1406 Bin Yea in {Yo in Cle-Line — 3BT96 
Hin 0.3750 sin iin 16W780 992 in 0.1562 Bin 3p in 2 5o in Cle-Line — 3BT97 
Win 0.3750 %sin  1%in 16М803 Fein 0.1875 36 in ein 2 біп Cle-Line — 3BT99 
35 in 0.3750 1 іп 2% in 16W825 TA in 0.2500 Y in Жіп 2%іп Cle-Line 4BT02 
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MACHINING Scan. Order. Done. == 
Drill Bits Details on page A1. 


For more information on Drill Bits, see page 2239. 


TINAI Finish 


442F05 
Conventional Point 
R —weerer ыы 
TITER 
Flat-Bottom Carbide Drill Bits 
Decimal Overall It 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length Brand No. ICRO 100 
EgiAs Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank Chicago-Latrohe*  9'Per carbide tools 


180° Point Angle, Flat Bottom 


Yis in 0185 2400mm 4/6mm 650mm 096 шта |Solid Spade Carbide Drill Bits 


2 in 0.2188 27.00 mm 6.35 mm 65.00 mm OSG 541750 
YA in 0.25 30.00mm — 6.35 mm 70.00 mm OSG 54LT51 Drill Decimal Drill Diameter Overall Item 
34e in 0.3125 34.00 mm 7.93 mm 75.00 mm 056 541187 Bit Size Equivalent Tolerance Shank Dia. Length Brand No. 
?V64 in 0.3281 38.00 mm 9.52 mm 80.00 mm OSG 54LT88 Bright Finish, Straight Shank 
?364 in 0.3594 42.00 mm 9.52 mm 85.00 mm OSG 54LT89 118° Point Angle, Conventional Point 
TAs in 0.4375 50.00mm 11.11 mm 95.00 mm OSG 54LU22 Vs in 0.0312 — 40.0000 in / -0.0005 in 0.0313 in 1 іп Chicago-Latrobe 101353 
2.00 mm 0.0787 10.00 mm 4.00 mm 50.00 mm OSG 54LR99 Ye in 0.0625 — 40.0000 in / -0.0005 іп Vs in 1 ^in Chicago-Latrobe 101354 
2.30 mm 0.0906 11.00 mm 4.00 mm 50.00 mm OSG 54LTO3 Уә in 0.0938 — 40.0000 in / -0.0005 in 0.0938 іп 17 іп Chicago-Latrobe 101355 
2.90 mm 0.1142 14.00 mm 4.00 mm 50.00 mm OSG 541709 Vs in 0.1250 — 40.0000 in / -0.0005 in Ya in 17% іп Chicago-Latrobe 101356 
3.30 mm 0.1299 15.00 mm 6.00 mm 55.00 mm OSG 541113 Уз in 0.1562 — 40.0000 іп / -0.0007 іп 5o in 2in Chicago-Latrobe 101357 
3.80 mm 0.1496 19.00 mm 6.00 mm 60.00 mm OSG 541118 As іп 0.1875 -0.0000 in / -0.0007 in As in 2in Chicago-Latrobe 101358 
4.10 mm 0.1614 19.00 mm 6.00 mm 60.00 mm OSG 541721 тіп 0.2188 — 40.0000in/-0.0007 in 0.2188іп 2іп  Chicago-Latrobe 101359 
5.00 mm 0.1969 24.00 mm 6.00 mm 65.00 mm OSG 54LT30 'A in 0.2500 — 40.0000 in / -0.0007 іп JA in 2in Chicago-Latrobe 101360 
5.80 mm 0.2283 27.00 mm 6.00 mm 65.00 mm OSG 54LT38 % in 0.2812 — 40.0000 in / -0.0010 in 0.2813 in 2 7 іп Chicago-Latrobe 101361 
6.90 mm 0.2717 30.00 mm 6.00 mm 70.00 mm OSG 541755 Js in 0.3125 +0.0000 in / -0.0010 in Ys in 2V»in Chicago-Latrobe 101362 
7.00 mm 0.2756 30.00 mm 6.00 mm 70.00 mm OSG 541756 1% in 0.3438 +0.0000 іп / -0.0010 іп 0.3438 іп 2 іп Chicago-Latrobe 103917 
8.00 тт 0.315 34.00 тт 8.00 тт 75.00 тт OSG 541762 38 іп 0.3750 40.0000 in / -0.0010 іп 38 in 2 іп Chicago-Latrobe 10М918 
8.10 mm 0.3189 38.00 mm 8.00 mm 80.00 mm OSG 54LT63 118° Point Angle, Radial Point 
8.20 mm 0.3228 38.00 mm 8.00 mm 80.00 mm OSG 541764 Vio in 0.0313 -0.0000 іп /-0.0005 іп 0.0312 in 1 Жіп Micro 100 16R805 
9.00 mm 0.3543 38.00 mm 8.00 mm 80.00 mm 056 541169 Үз? in 0.0313 — 40.0000 іп /-0.0005 in Үз? in 1 іп = 45XY55 
9.30 mm 0.3661 42.00 mm 8.00 mm 85.00 mm OSG 541771 364 іп 0.0469 +0.0000 in /-0.0005 in Yea in 1^in — 45YC46 
9.60 mm 0.378 42.00 mm 8.00 mm 85.00 mm OSG 541174 Ys in 0.0625 40.0000 іп /-0.0005 in Ys in 1 іп = 45XY38 
10.50 mm 0.4134 46.00 тт 10.00 тт 90.00 mm 056 541783 "Ав in 0.0625 +0.0000 in /-0.0005 in "Ав in 1^in Micro 100 16R806 
TiNAI Finish, Spiral Flute, Coolant Through, Straight Shank 39» in 0.0938 +0.0000 іп /-0.0005 in 0.0938 in 1 ^ in Micro 100 16R807 
180* Point Angle, Flat Bottom Уз in 0.0938 — 40.0000 in /-0.0005 in Уз in 1 win = 45YC38 
Vs in 0.1250 12.00 mm 6.00 mm 62.00 mm Walter Titex — 29FT60 76а іп 0.1094 +0.0000 in /-0.0005 in es in 1 іп — 45YF46 
7 in 0.2187 21.00 mm 6.00 mm 66.00 mm — Walter Titex — 29FT70 Vs in 0.1250 «0.0000 in /-0.0005 in Vs in 1^in = 45ХҮ72 
ТІМДІ Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank Vs in 0.1250 0.0000 in /-0.0005 іп Үзіп 1 іп Місго 100 168808 
180% Point Angle, Flat Bottom _ Yea in 0.1406 — «0.0000 in /-0.0005 in Yea in 2in = 45YG01 
1% in 0.4063 1 $e in 12.00 mm 4in Walter Titex — 442F05 Уә in 0.1563 +0.0000 іп /-0.0005іп 0.1562іп  2in Micro 100 16R809 
Ae in 0.4375 11s in 12.00 mm 4in Walter Titex 442Ғ15 ә in 0.1563 0.0000 іп /-0.0005 in ә in 2in == 45YE31 
1950 in 0.4688 116 in 12.00 mm 4in Walter Titex 442Ғ09 1%a in 0.1719 — «0.0000 in /-0.0005 in 1% in 2in = 45Х734 
V in 0.5000 1 2982 in 14.00 тт 4.21875 Walter Titex 442094 As in 0.1875 40.0000 іп /-0.0005 in As in 2in — 45YC27 
Ae in 0.5625 2 ^c in 16.00 mm 4.5 Walter Titex 442Ғ16 As іп 0.1875 40.0000 іп /-0.0005 in As in 2in Micro 100 16R810 
10.20 mm 0.4016 40.00mm 12.00 тт 102.00 mm Walter Titex 442095 7/2 in 0.2188 +0.0000 іп /-0.0005іп 0.2188іп  2in Місго 100 168811 
11.00 тт 0.4331 40.00 тт 12.00 тт 102.00 тт Walter Titex 442097 7/2 in 0.2188 — 40.0000 іп /-0.0005 in ә in 2in = 45YF41 
11.50 mm 0.4528 43.00 mm 12.00тп 102.00 mm Walter Titex 442098 'A in 0.2500 0.0000 іп /-0.0005 in 'A in 2in == 45XY59 
12.00 mm 0.4724 43.00mm 12.00 тт 102.00 mm Walter Titex — 442F01 'A in 0.2500 0.0000 in /-0.0005 in JA in 2in Micro 100 16R812 
12.50 mm 0.4921 49.00 mm 14.00 тт 107.00 тт Walter Titex 442Р02 %2 in 0.2813 +0.0000 іп /-0.0005 in %2 іп 2 Vin == 45YF95 
13.00 mm 0.5118 49.00 mm 14.00 тт 107.00 тт Walter Titex 442Р03 Js in 0.3125 +0.0000 in /-0.0005 in %e in 2 Vb in — 45YE20 
14.00 mm 0.5512 49.00 mm 14.00 тт 107.00 тт Walter Titex 442Р06 Ys in 0.3125 40.0000 іп /-0.0005 in АЯШ 2 Vin Micro 100 16R814 
14.50 mm 0.5709 56.00 mm 16.00 тт 115.00 тт Walter Titex 442Р07 1782 in 0.3438 +0.0000 in /-0.0005 in Wein 2 Yin = 45XZ29 
15.00 mm 0.5906 56.00 тт 1600тт 115.00 тт Walter Titex 442Ғ08 38 in 0.3750 0.0000 in /-0.0005 in 36 in 2 Vin = 45YC50 
16.00 mm 0.6299 56.00 тт 16.00 тт 115.00 тт Walter Titex — 442F10 38 іп 0.3750 40.0000 іп /-0.0005 in 38 in 2 Vin Micro 100 16R816 
17.00 mm 0.6693 63.00 mm 18.00 тт 123.00 тт Walter Titex — 442F11 1352 in 0.4063 0.0000 in /-0.0005 in Weoin  234in — 45Х765 
18.00 mm 0.7087 63.00 тт 18.00 тт 123.00 тт Walter Titex — 442F12 "^s in 0.4375 «0.0000 іп /-0.0005 in Ae in 2% in = 45YF36 
19.00 mm 0.7480 70.00 тт 20.00 тт 131.00 тт Walter Titex — 442F13 196 in 0.4688 +0.0000 іп /-0.0005 іп 1982 in З іп — 45Х783 
20.00 тт 0.7874 70.00 тт 20.00 тт 131.00 тт Walter Titex — 442Ғ14 Yin 0.5000 «0.0000 in /-0.0005 in Yo in 2 Vin Micro 100 16R820 
Z 0.4130 1 віп 12.00 mm 4in Walter Titex 442096 Y in 0.5000 «0.0000 in /-0.0005 in Y in 3in == 45XY43 


% CLE-LINE. 


Spot-Weld Cobalt Drill Bits 


Decimal Overall Item 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Shank Dia. Length No. 
Black Oxide Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 
135° Point Angle, Split Point 
6.00 mm 0.2362 28.00 mm 6.00 mm 66.00 mm 50CM40 


8.00 mm 0.315 37.00 mm 8.00 mm 79.00 mm 50CR60 
10.00 mm 0.3937 43.00 mm 10.00 mm 89.00 mm 50CR59 
Straw/Bronze Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight Shank 


135° Point Angle, Split Point 


Black Oxide Finish 6.00 mm 0.2362 28.00 mm 6.00 mm 66.00 mm 50CM37 
50CM40 8.00 mm 0.315 37.00 mm 8.00 mm 79.00 mm 50CR56 
10.00 mm 0.3937 43.00 mm 10.00 mm 89.00 mm 50CR55 


Straw/Bronze Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight with Three Flats Shank 
135° Point Angle, Split Point 


6.00 mm 0.2362 28.00 mm 6.00 mm 66.00 mm 50CM38 
6.50 mm 0.2559 31.00 mm 6.50 mm 70.00 mm 50CM39 
8.00 mm 0.315 37.00 mm 8.00 mm 79.00 mm 50CR58 
10.00 mm 0.3937 43.00 mm 10.00 mm 89.00 mm 50CR57 
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KEQ) -(|ш-ктен c 
Е тітех MM KYOCERA — —— | 
High-Speed Steel TiN Finish, Spiral Flute, «т 55155 ЖО 
= = Straight Shank Bi ie 
Spotting Drills 33UP30 ee AITIN Finish, Spiral Flute, 
| шесте Straight Shank 
—! 
Decimal Overall Item | TITEX 45XY78 
Drill Bit Size Equivalent Flute Length Length Shank Dia. Brand No. - = = 
Bright Finish, Spiral Flute, Straight Shank Carbide Spotting Drills 
82° Point Angle А 
1 0.2362 24i 6i Ti KEO 33UR05 Drill Decimal Overall Item 
90* иа Angle n a a Bit Size Equivalent Flute Length Length Shank Dia. Brand No. 
ua in 01250 іп Tin % in KEO 1DBU7 M Finish, eel Flute, Straight Shank 
Ш 05790 A п Eni КЕП {MCAS 300mm 0.1181 500mm 3800mm 300mm Kyocera 414190 
36 in 0.3750 1 іп 3 V in Ув in KE 1MCA9 ПИ Б ` 
TAs in 0.4375 Tin 2in TAs in KEO 33UP55 AITIN Finish, Spiral Flute, Straight Shank 
Bin 0.5000 Tin 2 in Bin KEO 33UL67 90 Point Angle 25 . иш 
VAT 0.5000 Т іп 3% in іп KEO 1MCB3 zn 0.1250 76 in 2in Ain 45ХҮ78 
Yain 0.5000 1.3780 in 4 V& in VA Walter Titex — 440N94 Ain 0.2500 мп 2 ain vein 45ХҮ67 
win 0.5000 1%1п біп Bin KEO 1МСВ4 ап 0.3750 Тіп 2 іп Ain 45YC57 
% in 0.7500 T¥%in 2% in Ain KEO 10В/5 join 05000 1 іп 3in ГАШ = 45ХҮ51 
din 0.2500 Tn ЕШ zn КЕП ТМСВТ шшш Win 2in yis in 45ҮС29 
Тіп 1.0000 2% in біп Tin KE 1MCB8 1 . | | 1 == 
5.00 mm 0.1969 15.00mm  120.00mm 5.00 mm Walter Titex 440М90 Ain 0.2500 іп 2 Yin VA = 45ХҮ62 
Е 0.2500 Й in 2 % in D in KEO 1MCA6 a in m 0.3730 1in 2 Фіп % in -- 45YC53 
118° Point Angle “п бп Ain KEO 1МСАВ Win. 0.2500 9 in РУЛ VAT = 45XY64 
hi Bi Val V 0 Je in 0.3750 г іп 2 іп ys in — 45YC55 
A C15 ein Tein wen o Трв Jin 05000: тй 3in VAT) 45ХҮ48 
Tio i 0.1875 VA ЕЛІ Js i KE 1DBV9 
Yin 0.3125 %in 1 5 i Vis in KEO 1DBW2 Bright Finish, Helical Flute, Straight Shank 
an Ee ШТ pn m KEO c te 0.0200im — 0.0200 — 00500m tin in Kyocera 41439 
- 5 in тн 0.2500 36 in Twin ain KEO 1DBW1 ІШ Finish, Spiral Flute, Straight Shank 
° Point Angle L А : я 
6.00 mm 0.2362  20.00mm 66.00тт 6.00тт WalterTitex — 440N71 Hin 9.3750 % in 2 in 15 in KEO 33UR01 
1600 mm 0899. 46.00. mm 11500 тт 16.00, mm Walter Titex 440N43 Yin 05000 zn ЕШ vein Ka I 
E 2500 34 in 2 V^ in 1A in KEO 1MCB9 . Е. 0.2500 ЎА in 2 іп Yin KEO 33UP92 
ПЕ Point Ange. Fe, Sragenan rU M Kin Twin win KEO 1MBY8 
oint Angle ! В ! 2 Н 
Vic in 0.1875 Yin Тут Asin KEO 33UP30 Pem ЛЕ ГАШ Уп. Fem = ae 
E 1 T 351 4 Е Д Д — 
a gaa туу fi Keo — SUP Wein — 03125 — ih 2 in Vin Micro 100 16R629 
i i i i Wi 0.3750 % 2%] Wi KEO 1MBZ3 
тіл ата 2000 sin Sin Bin KEO 12265 %in 030 10236m 3an aim — Walter Titex “40160 
йв in 0.3125 in Tin Sio in KEO 33UP37 2 in 15000 Tin ELS 2 n КЕТ IER 
Ri 0.3750 Ti 2i жі КЕ 33UP45 А 
а 05000 Tin in ein REO Ba Tin 10000 тит 27 in Tin Micro 100 168621 
%e in 0.5625 Tin 2in %e in KEO 33UP64 6.00 mm 0.2362 20.00 mm 66.00 mm 6.00 mm Walter Titex 491619 
120% Point Angle 10.00 тт 0.3937 31.00 тт 89.00 mm 10.00 тт Walter Titex 491623 
Е 0.2500 Ain qin win KEO 127286 1 "-— Jugis “in 202 п ain KEO 1М821 
п 0.3750 Tin 27 %in Micro 100 168634 
% in 0.5000 Tin 2% in in Micro 100 168642 
di K3QLERa VAT] 0.5000 Tin 3in Yin = 45ХҮ44 
с bid Mi D ill Bit f Ci it B d E 0.2500 % in 2% in Vain Micro 100 168626 
arpide Micro Uri Its ТОГ GIFCUIT Боагаѕ | point Angie 
Vis in 0.1875 Vis in 2 in As in KEO 1МВ78 
Drill Decimal Flute Overall Hem in 0.3750 Yin 2 Vs in Фіп KEO 1MCA2 
Bit Size — Equivalent — Length Shank Dia. Length 36 in 0.3750 Tin 2 V» in 36 in — 45YC52 
Bright Finish, Spiral Flute, Non-Coolant Through, Straight pma od: Point Angle, Bm z › = m 
118° Point Ап le, 4 Facet Point Ўв in 4 in in e in — 
#81 10130 75 in Yin Twin 414698 win 0.5000 Tin 3in іп — 45XY47 
cd 0:0120 = іп 4 in 1 7 іп p 142° Point Angle X | 
R Ain Ys in іп 4 36 in 2 іп 36 in KEO 12J398 
#85 0.0110 іп Yin 1 іп 414678 4 TiAIN Finish, Spiral Flute, straight Shank 
#86 0.0105 Жіп Жіп iin 414075 1 LE. Point Angle vi " 
#87 0.0100 іп Ув in 1 іп 414C70 ^o in 0.1875 4 in 2in e in — 45YC31 
#87 0.0100 йз in % in 1 № іп naci | Ти Finish Salta Flute, Straight Shank 
#89 0.0087 Yin віп 1 іп 414658 ° Point Angle 
#90 0.0087 Yin іп T%in 414655 | Ain 0.6250 Tin 3 біп yi in KEO 33UR03 
#91 0.0083 Yein іп  38.00mm  414H83 / E 0.2500 34 in 2% in Vain KEO 12Y301 
ИШ 0.0059 Vc in Yea in 38.00mm 414Н77 
¥%2 in Ys in 1 іп 414027 
130. Point Kani 5) Facet Point 
#36 0.1065 36 in Жіп Thin 414622 
#37 0.1040 36 in іп iin 414016 
#41 0.0960 36 in in T%in 414F99 
#43 0.0890 36 in віп iin 414Е87 
#5 0.0820 36 in Yin iin 414Е75 
#47 0.0785 36 in Yin 1in 414F67 TiNAI Finish, Coolant Through, 
#51 0.0670 36 in in iin 414Е47 E 
#54 0.0550 іп еп tin 414F25 Straight Shank 
#55 0.0520 % in Yin Tin 414Е21 29FV06 
#57 0.0430 36 in віп iin 414Е03 
#58 0.0420 36 in Жіп iin 414601 
#60 0.0400 36 in іп Tin 414094 -(шектен 
#65 0.0350 Ain Жіп Tin 414078 тіте» 
#67 0.0320 % in Yin Тіп 414072 " P А 
#68 0.0310 36 in in Twin 414066 
m EE Step Chamfer Carbide Drill Bits 
р віп віп Yin 4 Decimal Overall Item 
#71 0.0260 Ye in Vain 1 іп 414056 Drill Bit Size — Equivalent — Flute Length — Shank Dia. Length No. 
#72 0.0250 Jis in Ve in Twin 414052 ТІМДІ Finish, Coolant Through, Straight Shank 
#73 0.0240 ЕДІ! Bi Thi 414D50 150° Point Angle, 90° Chamfer Angl 
#74 0.0225 juin aT Tin 414046 416° Point Anal 5 yum XUL ТІЗІП 10.00 mm 3%in 29FV06 
#75 0.0210 іп in Tin 414043 om angie 3.00 mm 0.1181 20.00 mm 6.00 mm 66.00 mm 29FT90 
#76 0.0200 2 іп Ye in Tin 414039 414C98 4.00 mm 0.1575 22.00 mm 6.00 mm 66.00 mm 29FT95 
#76 0.0200 Yoin іп 1%їп 414040 5.00 mm 0.1969 28.00 mm 8.00 mm 79.00 mm 29FT99 
FIT 0.0180 VAT Yin Twin 414031 6.00 mm 0.2362 28.00 mm 8.00 mm 79.00 mm 29FV04 
#77 0.0180 Yein іп Тіп 414032 7.00 mm 0.2756 34.00 mm 10.00 mm 89.00 mm 29FV09 
#78 0.0160 JA in Vin Twin 414023 8.00 mm 0.3150 40.00 mm 12.00 mm 102.00mm 29Ғ/14 
#78 0.0160 Yin Yin 1%in 414024 8.50 mm 0.3346 44.00 mm 12.00 mm 102.00 mm  29Ғ/16 
#79 0.0145 VAT Yin Twin 414012 9.00 mm 0.3543 44.00 mm 12.00 mm 102.00 тт 29Ғ/18 
#80 0.0135 Jin іп 1%in 414003 10.00 mm 0.3937 44.00 mm 12.00 mm 102.00mm | 29Ғ/21 
#80 0.0135 іп іп iin 414004 12.00 mm 0.4724 52.00 mm 14.00 mm 107.00mm 29Ғ/29 
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Details on page A1. 
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Drill Bit Blanks 


= Ground finish 

= Carbide material 
= Dia. tolerance: +0.0000/-0.0005" 
These solid carbide drill bit 


» Additional material and sizes are 
available on Grainger.com® 


Decimal Item Decimal Item 
blanks come in standard Dia. Equivalent L ^ No. Dia. Equivalent L Мо. 
pains cone MS - Yao" 0.0312 15 402Y50 s" 0.3125 12" 403063 
Sizes expressed in fractional Yo" 00312 12 4030109 204 03281 12 413007 
inches, which are the most “4 0.0469 1% 40252 1027 0.3438 12" 403669 

еше Ya 0.0469 12 403021 295 0.3594 12" 403673 
common trade size used for 6 006025 1/7 40254 % 03750 177 403447 
drill bits. They are harder Vw' 0.0625 12" 403023 9 0.3750  6' 402248 
y аге паше W 0.0781 177 40256 96; 0.3906 12" 403С77 
than cobalt steel and high- %, 0.0781 12° 403025 ?/& 0.4219 12" 403683 
speed steel drill bit blanks, 7: 0.0938 1v; 402Y58 7⁄6 0.4375 2/ 402249 
1 ue d blanks. 0988 3 A02Y6l Ус 0437 — 6 402259 
ey provide good wear Fa" 0.1094 12" 403029 2% 0.4531 12" 403088 
sistance when dring A 5: Iss: 
А А 8 А 64 „ 
into the toughest materi- W 0.1406 12 403035 7" 05000 1/7 403A49 
als. Machined to create 5& 0.1562 1/7 402¥89 77 0.5000 12" 403696 


TET _ Ay 0.1562 12" A03C37 TAr 
custom drill bits with precise 1/2 A 


dimensions to suit specific е 


0.5312 12" 403001 
0.5605 3/7 402778 
0.5625 12" 403003 


03719 12 40341 е" 
0.1875 1" 403A37 976 


2. Ўв" 01875 12 403643 97 0.6250  3' 402780 
applications. Typically used 1%) 02091 12 403647 % 0.6250 12 403005 
to check size of a drilled hole 7 02344 12 403681 3 0.7500 7 40306 


0.2500 1" 403M2 9 
0.2500 12" 403055 1У6 


0.7500 12" 403013 


or to create gauges, drifts, us 0.8125 12" 403D15 


punches, rollers, locating 774 0.2656 12 403057 % 0.8750 Ф 403A13 
di knockout 25, 02812 12 403058 76 08750 12" 403017 
PINS, Spindles, OF KNOCKOUL 1%, 0.2969 12" 403661 1 1.0000 4° 403A15 
pins. Vie 0,3105 1% 403446: 1' 1.0000 12 403022 
$ Drill 
Doctor 


The Drill Bit Sharpener 


Drill Bit 
4) Sharpeners 


Sharpeners—Easy chuck align- 
ment system for quick, precise 
sharpening. 110V, 1.75 amp motor 
produces 20,000 rpm. Long- 
lasting diamond wheel sharpens 
standard twist, HSS, TiN, cobalt, 
carbide, and masonry drills in 
under 60 sec. 6YB32 and 6YB33 
can be used with split point bits. 
6YB32 includes carrying case. 


Sharpener 
6YB32 


Sharpening 
Attachment 


Sharpening Attachment—Locks 
into 5 standard angles (88°, 68°, 
59°, 49°, and 41°) to quickly 
resharpen drill bits. Use with ANSI, 
OSHA, UL Listed standard electric 
bench or surface grinders. 


Mfr. Item 
Model No. 


Features 


Brand 
Sharpeners 
n-Chuck Alignment, Permanent Magnet Motor, V-Block 


Chuck Jaws Eliminate Jaw Twisting on Small Bits Drill Doctor DD350X 6YB34 
Cast Aluminum Point Angle Shuttle, Jaw mE 
Eliminate Jaw Twisting on Small Bits, Longer Chuck А 
Jaws Hold Bits More Precisely, Permanent Magnet Drill Doctor 00500Х 6YB33 
Motor, Push-to-Stop Drill Point Splitting Port 
Qdlustable Material Take-Off, Cast Aluminum попе Angle 
huttle, Jaw Guides Eliminate Jaw Twisting on Small Bits, А 
Longer Chuck Jaws Hold Bits More Precisely, Permanent Drill Doctor 00750Х 6ҮВЗ2 
Magnet Motor, Push-to-Stop Drill Point Splitting Port 
Sharpening Attachment (For Use With Bench/Surface Grinders) 
Automatically Adjusts to the Correct Clearance Angle, For General 
Standard Angles 88°, 68°, 59°, 49°, 41°, Works with 76 Tools 825 3ZH44 
in to % in, #1 to #30, A to Z, З to 19mm Drill Bits 
For Use With Mfr. Item 
Type Mfr. Model Number Brand Model No. 
EMEN 400, 500, 750 Drill D SA01326GA — 2EJX5 
- Р ‚ 500, rill Doctor 
m с с 5. 
A қ ‚ 400, 500, 7 rill Doctor 
Coarse, Diamond 100 Grit 00750Х,00500Х Drill Doctor DA31325GF 2Е/Х2 
Replacement Chucks 
Chuck DD750X, DD500X Drill Doctor DA70100PF 2Е/ХЗ 
— Drill Doctor DA02105PF 2Е/Х4 
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Series 777 e 
Tool Blanks чаа 


= Unfinished = Minimum grind stock: Thickness: 

= Carbide material +0.008"; Width: +0.012"; Length: +0.008" 

= Parallelism and flatness » Additional material and sizes are 
tolerances: +0.020" available on Grainger.com® 


Commonly used as i Мт ltem tiik úi ttam 
wear parts, tools, 1скпеѕѕ 0. 1скпеѕѕ 0. 


Ө Үзіп sin iin 403F67 іп 1%in біп 403H16 
grinder rests, and Yin Vin 15 in 403F68 Y» in % in 6in 403H12 
; Yin зіп Ae in 403670 зіп 1 %in біп 403H03 
appliance parts, Yain ein lin 403F69 sin vein 12in 403673 
these solid C-2 grade т in im 2810 юза mm 2m zin Dui 

" ; Н & in sin 17 іп 403F7 ^o in in in 4 
medium-grain carbide Әріп іп біп 403829 Ип “іп 12in 403699 
strips contain 6% to zin sin 8in 403038 Yin in 2in 403681 
8% cobalt Yin ^in iin 403F89 Тіп іп біп 403683 
o > hin іп 2⁄in403F92 sin sin 12 іп 403698 
Жіп %in біп 403857 іп іп 12in 403697 


Yin ain 12in 403060 


Drill Sharpener V-390 
6MVH6 


Drill Sharpener XT-3000 
6MVH7 


IDAIRISS 


Drill Bit Sharpeners 


For standard conic and split point styles. Drill Sharpener V-390 6MVH6 is for 
light-duty, intermittent jobs. Drill Sharpener XT-3000 6MVH7 is an advanced 
manual sharpener for use on a variety of drill sizes and styles. Drill Sharpener 
with Auto Sharpener XT-3000 6MVKO performs the same functions as 6MVH7, 
but automates the drill sharpening process for higher volume requirements. 


Grinding Drill Angles Mfr. Item 
Table Description Wheel Dia. (in.) Dia./Cap. Sharpened Model No. 
Drill Sharpener V-390 3 Va" 118° to 140° — JVT390 — 6MVH6 
Drill Sharpener XT-3000 6 78-196" 118° to 150°  LEX900  6MVH7 
ETE 6 %-1%6 189101509  LEXO00A  6MVKO 
Mfr. Item 
о Description Model No. 
For Use With No. 6MVH6 
Cubic Boron Nitride Grinding Wheel, 3" Dia., 180 Grit PP11125GF 6MVK3 
Diamond Grinding Wheel, 3" Dia., 180 Grit PP11115GF 6MVK4 
For Use With Nos. 6MVH7/6MVKO 
Cubic Boron Nitride Grinding Wheel, 6" Dia., 100 Grit PP16060GF 6MVK7 
Cubic Boron Nitride Grinding Wheel, 6" Dia., 180 Grit PP16050GF 6MVK5 
Diamond Grinding Wheel, 6" Dia., 180 Grit PP16052GF 6MVK6 


LEX200, LEX250, Mfr. No. XT-3000, Required with Attachments: Mfr. No. LEX150, XT-3000 Auto 


Drill Bit/End Mill Sharpener Part LEX100 6MVJO 
Mfr. No. XT-3000 PT = 
Drill Bit/End Mill Sharpener Part, 3-21mm XT LEX500 6MVJ9 


Mfr. No. XT-3000, Mfr. No. XT-3000 Auto, Must Be Used with X-Y Table Mfr. No. LEX100 
Drill Bit/End Mill Sharpener Part, 


For Drill Bits and End Mills LEX150 бил” 
Mfr. No. XT-3000, XT-3000 Auto 
Drill Bit/End Mill Sharpener Part, ХТ-3000 LEX300 6MVJ4 


* Requires LEX100. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Center Drills & Countersinks 


1 D 
5-Pc. Set, 
Plain Tip, 
Р ' Right Hand, 
Jig Bore Style, 7%; Double End 
Right Hand, Single End Bell Tip, Right 1DBT6 
33UN59 Hand, Double End Fast-Cut 1-Flute 
эзимэе 21МК99 
Center Drills CEP 
Center drills consist of a pilot drill and a countersink and High-Speed Steel—Provides good wear resis- 
are used to create holes at the center of a piece of stock tance in a wide range of machining applications. 
ү ыч аы 5. ona . Cobalt Steel—Provides good wear resistance 
Orking Tasks. 7 ap ір аге the standare when machining hard materials at high speeds 
choice for creating center holes. Drills with a radius tip ; ; 
and is harder than high-speed steel. 
have a tapered flute that allows them to create more 
accurate holes than other styles of center drills. Drills Powdered Metal—Stronger than high-speed 
with a bell tip have a 120° chamfer on their tip that steel and cobalt steel. 
1 Ея 1. js ine center UE ош Solid Carbide—Provides excellent wear resis- 
IL and protect It trom damage ІП applications where tance when machining the toughest materials, 
the piece of stock will go through multiple machining ; 

_ . such as stainless steel. 7-Pc. Set 
passes. Jig-bore drills have a flat on the shank for 21ML39 
securing them to a jig borer machine with a set screw. 

Bright Bright 
(Uncoated) TiN (Uncoated) ТІМ ® 

Drill Countersink Body Drill Overall) Нет Item Drill Countersink Body Drill Overall) ltem Item 
Size — Angle Dia. Point Dia. Length No. No. Size — Angle Dia. Point Dia. Length No. No. 

Radius Tip, Right Hand, Double End #4-1/2 60° Yin Yasin 2 іп 33UN71 |33UN72 " 

High-Speed Steel 34-2 60° Зіл 9&in  4in | 1DBN3 | — High-Speed Steel 
#2 609 Asin Yain 1 %in| 33UM22 | — #4-1/2 60° Жіп 9&in біл | 1DBN4 | — с t а k 
#3 60° Мі іп  2in | 33056 | — Ж-/2 60° Жіп Yain Gin | 1DBN5 | — 

Plain Tip, Right Hand, Double End #4-1/2 82? Yin Yasin  2Y2in| 2RTW7 | 4FVX6 oun ersin S 

Carbide І І 34-12 90° %in in 2%in| 1DBH6 | — » 82? countersink angle 
#0 609 Мі. іп 1%in| 1DBJ | — #5 60° Mein Asin 2%in| 3P287 10ВЕ9 | a Bright finish 
A 605 Мі Эіп 1%in| 108Ј6 | — #5 60° Asin Увп_ 4іп | 1DBN6 | — : - : 
32 60 Vein Yain  2in | ШЕЛ | — #5  60* esin Sein  5in | 1DBN7 | — | Countersinks expand the top of an existing hole in a 
#3 60° Яп өп 2in | 1DBJ8 | — #5 60° Asin „п біп | 1DBN8 | — workpiece to allow countersinking screws to install 
#4 60° sin Иі 2%in| 1DBJ9 | — #5 82° Asin Asin 2%in| 2RTW8 | 4FVX7 , ; ; 

#4-0 60° іп 0.0150in 1)іп| 33UNBÜ | — 45 90° %ein іп 2% in| 108Ң7 | — | flush with the surface of the workpiece. This helps 
#5 60° Asin Увп 2%in| 1DBK1 | — #6 60* %in іп 3in | 3P289 | 1DBF1 | prevent the workpiece material from swelling when 
f6 40% in еп Зп. 1DBK2 | — f6 60% in еп 4п | TDBN | — a screw is inserted in the hole and tightened down. 
#7 605 %in Ип 3%in| 1DBK3 | — #6 60° Уі Жі.  5in | 1DBP1 | — 

#8 82° Әйіп — Mein 4in | 33UP11 = #6 60° Yin іп 6in | 1DBP2 — Fast-Cut 1-Flute—Leaves clean edges on holes 

Cobalt #6 82° in Zein  3in | 2RTW9 | 4FVX8 ; m hrát 
20 60* %in Yei ТИП ОВЕ | — 26 0° п юп  3in — apryg | and has a high, positive rake that reduces vibration. 
A 605 Мі Уп 1%in| 1DBF8 | — #6 909 Yin ^in  3in | 1DBH8 | — ; ; ; 

#2 60° Әвп Ysin 1%in| 1DBF9 | — #7 60* %in Ит 3 in| 3Р291 |ipBrz | 3-Flute—Typically provides better chip clearance ; 

32-0 60° іп 0.0250in 1%in| 1DBF6 | — #1 604 %in ‘Yin бі | 1DBP3 | — | and performs better when machining stringy materi- 
# 60° Ит іп 2in | 1DBGI | — $7 %% hin ип З/п) 2RTX1 | — als than countersinks with more flutes. 

#4 60° sin “in 2%їп| 1DBG2 | — #7 909 %in Yin 3%in| 1DBH9 | — 

34-12 60° Yin Yasin 2%in| 33UN75 E #8 60° Жіп esin 3%in| 3P293 | 1DBF3 6-Flute—Provides fast material removal and leaves 
#5 60° Asin Увп 2%їп| 1DBG3 | — #8 82° Hin sin 3%in| 2RTX2 | — ni "m 
36 60° Ип Жіп Зіл | 1DBG4 | — Ж” 90" Kin "ein 3%#п ip | — — | à SMooth finish. Removes more material with each 
Ж 60° %in ип Зип) 1DBG5 | — #9 604 Мі шіп 3%in| 3P295 | 1DBF4 | revolution and typically provides more wear resis- 

#10 60° tin іп 3%Фіп 1DBG8 = #9 82° Ain ‘Vein 3%in| 2RTX3 — tance than countersinks with fewer flutes. 

High-Speed Steel H0 60° din %in 3%in| 3P297 | 1DBF5 
#0 60° Мі. Yein in| 3P277 |1DBE4 #10 82° fin %in 3%in| 2RTX4 | — Body | Shank Overall Item 
#0 82° Мі іп 1%in| 28142 | — Powdered Metal Dia. Shank Dia. Length Length No. 
#0 90° Мі. жіп 1Йіп 1DBH1 | — #4 609 “біп Yin 2%in| 33UM36 | — Fast Cut 1-Flute | г 
# 60° Yin Yasin 1Йіп 3P279 | 1DBES #5 60° Asin “ein 2%in 33UM42 | — Жіп “in = iin 21М102 
Al 60* Мі Yasin 3in | 1DBK5 | — #6 60° in Yin Зіп | 33UM48 | — vs in Vin Фіп 1%in 21МК98 
#1 609 Ийип Yasin  4in | 1DBK6 | — Plain Tip, Left Hand, Double End vzin Yain Тіп 2in 21MK97 
#1 60* Иі мп  5in | 1DBK7 | — High-Speed Steel % in %in Тіп 274i 21М101 
#1 609 Мі Yasin біп | 1DBK8 | — #2 609 Ysin іп 1%in| 33UL55 | — % in vin 1% in 2%іп 21МК99 
#1 82* Міп Yasin 1%in| 2RTW3 | — #3 60° Ип Yin  2in | 33UL57 | — Тіп іп Тип 2*4in 21М103 
A 909 %in Уп 1%in| 1DBH2 | 2RTX7 #4 60° Ysin Ип 2%їп 33UL59 | — Туп іп Тип 2*4in 21М104 
#2 609 sin Yain 1%in| 3P281 | 1DBEG #6 60° п Жіп  3in | 33UM53 | — 3-Flute : Е - 

#2 60° Yin “мі  3in | 1DBK9 — Jig-Bore Style, Right Hand, Single End Vin JA in = 1 іп 21М112 
$2 60° Asin Yasin  4in | 1DBL1 | — High-Speed Steel Yin Yin Zin 14 21ML08 
#2 60° Asin Yin  5in | 1DB2 | — Yin  60* Уі Yin 3%in| 33UN59 | — ye in Жіп Тіп 2in 21М1.07 
#2 609 Aen Yasin бі | 10843 | — Bell Tip, Right Hand, Double End ve in v6 in Тіп 2Иі 21М110 
#2 82* %sin Yain 1%in| 2RTW4 | 4FVX3 Carbide % in іп 1 Жіп 2%іп 21М109 
$2 90* Vin Yain 1%in| 1DBH3 | 2RTX8 #15 609 Mein Әсіп 2%in| 33UN96 | — Тіп Ye in 1% in 2%in 21М111 

#2-0 609 Жіп 0.0200in 1 Йіп 3P275 | — Cobalt 6-Flute ; 

32-0 609 іп 0.0250in 1 йіп — | 1DBE3 #12 60% Asin Vein 1%in| 33UL63 | — Жіп Жіп = iin 21М119 
#3 60° Ип жіп  2in | 3P283 | 1DBE7 High-Speed Steel _ vo in Y in Тіп 2 in 21ML27 
#3 60* Ип %sin Зіп | 1084 | — #13 60° Ип іп 2іп | 33UM95 |330М96 | vs in Тіп 2in 21ML34 
#3 60* Ип Yasin  4in | 1DBL5 | — $417  60* іп Yin 3%in| 33031 |33UN32 % in %in Тіп 2/4 21М130 
#3 60* Ип іп  5in | 1086 | — Bright Yin vin 1% in 2%in 21М128 
#3 60° Мі Ип бі | 1DBL7 | — (Uncoated) | TiN Zin іп 1 Жіп 2%іп 21М136 
#3 82° Wain Ип  2in | 28ТМ5 | — Item Item 1in Yin 1% in 2% in  21ML31 
#3 909 Min ain  2in | 1DBH4 | 2RTX9 Sizes Incl. No. No. Тиіп in Тип 2*4in 21М138 
#4 60° ein Yin 2%in| 3P285 | 1DBE8 5-Pc. Sets, Plain Tip, Right Hand, Double End No.of No. of Sizes Item 
#4 609 Asin Yin 3in | 1DBL8 — High-Speed Steel А Pieces Flutes Included No. 
#4 60° sin “in 4і | 1DBL9 | — 38, #2, #3, #4, #5 1DBT6 | 4FUA2 | Countersink Sets 
#4 60° sin Yin Sin | 1DBN1 | — Cobalt 5 1 Vi" H", о", Aa 1" 21ML06 
#4 60° sin Yin біп | 1DBN2 | — 38, #2, #3, #4, #5 4FUA3 = 5 3 W 9, We, 9,1" 21ML13 
#4 82° esin Yin 2%in| 2RTW6 | 4FVX5 Carbide | _ 7 6 W He’, 38, 70", 98", 3, 1 21М126 
#4 90* sin Yin 2%in| 1DBH5 | 2RTY1 3, 32, #3, #4, #5 4FUAG = 7 6 W, He, 3, 72", %', 3, 1* — 21ML39 
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MACHINING Scan. Order. Done. == 
Countersinks Details on page A1. 


Additional countersink and reamer sizes, types, and brands are available on Grainger.com®. 


Countersink Material Information 
High-Speed Steel—Provides good wear resistance Bright (Uncoated)—Unaffected when the counter- TiAIN—Protects against wear іп dry, high- 


in a wide range of countersinking applications. sink's cutting edges are resharpened. speed machining tasks and can withstand high 
Cobalt Steel—Provides good wear resistance TiN—Protects against wear, increases chip flow in e beratures. 

when machining hard materials at high speeds and softer materials, and allows for higher speeds than 

is harder than high-speed steel. bright (uncoated) finish. 


К 4 Bright (Uncoated) TiN 
Bright (Uncoated) KEQ) 60° | 82° | 60° | 82° | 90° | 100° 
1DBP5 (Е Body Shank Shank Overall) Item | Item | Item | Item | Item | Item 
Dia. Dia. Length Length No. No. No. No. No. No. 


Anti-Vibration Cobalt ~: et thin | et чове AFWAZ AWA AFWCT ара 14795 


Ain — 1%in| — — —  |83UT97 
Steel Zero-Flute жіп Win їйї 1 іп TDBP8| — | — | — | — | — 
Countersinks Йіп 1%in 1%їп| —  |4FWA3|4FVY5 4FWC2| 4Ғ/74 — 
yin -- ІЙіп — — — — —  |83UT98 
. "TNAM Yin Ysin 1%in 2in |1DBP7 | — = = = = 
Zero-flute countersinks minimize vibra- zm iin Е Е —  |4FWM | 4FVY6 | 4FWC3 | 4FVZ5 zm 
" i In = в ІП === = == = = 
tion and chatter during use and prevent in Yin Tin 2v in 1DBP8 | — = = = — 
chips from sticking to the tool. They Ain Tin 2 ám —  |4FWAS | 4FVY7 | 4FWC4 | 4FVZ6 330003 
ЗІП = в In m = — = = 
крет leave smooth, clean edges as they “Min іп Тїп 234i ADBPO | — — — — — 
4Fwes expand the top of a hole in countersink- ain Tin evan —  |4FWA6 | 4FVY8 | 4FWC5 | 4FVZ7 "m 
i i i | In === в In = = — === = 
ing tasks. Commonly used for installing 1in in тип 3n ^—-4FWAT 4FWS 4FWCG 4FVZB — 
aluminum frame storefronts, glass 1 Yin За — 330007 


іп Yin 1%in 3%in 4FWAS | 4FVZ1 | 4FWC7 | 4FVZ9 


and window design, and architectural 5-Pc; Countersink Sets 
metalworking applications. Ув in, % іп, % in, % in, 1 in | TDBR3 | 4FWA9 | 4FVZ2 | 4FWC8 | АРМАТ — 


Fast-Cut 1-Flute Countersinks =» 


Single-flute countersinks can be used at high speeds. They have a high, positive rake that reduces vibration 
during use, and they leave clean edges as they expand the top of a hole in countersinking applications. 


High-Speed Steel, 
Bright (Uncoated) 


HIGH-SPEED STEEL, BRIGHT (UNCOATED) COBALT, BRIGHT (UNCOATED) 
1DBW9 60° 82° 90% 100° | 120° 60° 82° 90° | 100° | 120° 
Body Shank Shank Overall | Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Dia. Dia. Length Length No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 


Win Win 1%in | 1DBW9 | 3P423 | 3P425 | 4FUA7 | 4FUF4 | 3YRH4 | 3YRL1 | 3ZTU9 | 3ZTX6 | 32009 
Yin Vin віп 1%in | 1DBX1 | 3P434 | 3P439 | 4FUA8 | 4FUFS | ЗҮВН5 | 32784 | 3ZTV1 | 3ZTX7 | 3ZUET1 
Yin Win lin 2in | 1DBX2 | 3P419 | 3P421 | 4FUA9 | 4FUFG | 3YRH6 37185 | 3ZIV2 | 3ZTX8 | 3ZUE2 
in іп din 2%in | 1DBX3 | 3P441 | 3P446 | 4FUD1 | 4FUF7 | 3YRH7 | 3ZTR6 | 3ZTV3 | 3ZTX9 | 3ZUE3 
Yin Yin Тип 2%in | 1DBX4 | 3P427 | 3P429 | 4FUD2 | 4FUF8 | 3YRH8 | 3ZTR7 | 3ZIV4 | 3ZTY1 | 3ZUE4 


3 5-Pc. High- 1in Yin 1%in 2%in | 1DBX5 | 3P415 | 3P417 | 4FUD3 | 4FUF9 | 3YRH9 | 3ZTR8 | 3ZTV5 | 3ZTY2 | 3ZUE5 

Speed Steet, 171 Jin iin 25i — | 4FWF8 4FWG3 | 4FUD4 | 4FUHT | — 37189 32706 | 3ZTY3 | 320Е6 

m» 4 Bright (0 te d) Tin Ain Тиіп 2%in — 4FWG4 | 4FWF9 | 4FUD5 | 4FUH2 — 37111 | 3ZTV7 | 3ZTY4 | 3ZUE7 
ng ncoated) т5-рс. Countersink Sets 

1DBU4 Yin, іп, % in, % in, 1 in 1DBU4 | 1DBU5 | 1DBU6 | 4FVD3 | 4FVD4 | 37004 | 3ZUG5 | 3ZUG6 |37067 | 3ZUG9 


General Purpose 3-Flute Countersinks KEQ 


Three-flute countersinks typically provide better chip clearance and perform better when machining stringy 
materials than countersinks with more flutes. These countersinks are compatible with a range of materials 
and are the most common choice for expanding the top of a hole in countersinking tasks. 


~ 


High-Speed Steel, 
Bright (Uncoated) 


1DBX6 HIGH-SPEED STEEL, BRIGHT (UNCOATED) COBALT, BRIGHT (UNCOATED) 
60° 82° 90° 100° 120° 60° 82° 90° 100° 120° 
Body Shank Shank Overall | Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Dia. Dia. Length Length No. No. No. No. No. No. No. No. No. 


No. 
Win Vin 17 іп | iDBX6 | 3P390 | 3P392 | 4FUJ8 | 4FUP1 | 3YPH2 | 3YPK4 | 3YPN6 | 3YPR8 | 3YPX3 
Зіп “іп Жіп — 194in | 1DBX7 | 3P399 | 3P401 | 4FUJ9 | 4FUP2 | 3YPH3 | 3YPK5 | 3YPN7 | 3YPR9 | 3YPX4 
Yin Ain Tin 2in 1DBX8 | 3P386 | 3P388 | 4FUL1 | 4FUP3 | 3YPH4 | 3YPK6 | 3YPN8 | 3YPT1 ЗҮРХ5 
Rin іп Tin 2 Yin | 1DBX9 | 3P403 | 3P405 | 4FUL2 | 4FUP4 | 3YPH5 | 3YPK7 | 3YPN9 | 3YPT2 | 3YPX6 
5-Pc. High- Yin Yin 1йИі 2%in | 1DBY1 | 3P395 | 3P397 | 4FUL3 | 4FUPS | 3YPH6 | 3YPK8 | 3YPP1 | 3YPT3 | 3YPX7 
lin Yin 1%in 2%in | 4FWG5 | 3P407 | 3P411 | 4FUL4 | 4FUPG | 3YPH7 | 3YPK9 | 3YPP2 | 3YPT4 | 3YPX8 


Speed Steel, "iyi yi {ип 2% 4FWG8 | 4FWH1 | 4FUL5 | 4FUP7 | — | 3YPLi | 3YPP3 | 3YPT5 | 3YPX9 
Bright Тюп Ип Ain 2%in | -—  |4FWG9|4FWH2  4FUL6 | 4FUPB | — | 3YPL2 | 3YPP4 | 3YPT6 | 3YPY1 
(Uncoated) 5-Pc. Countersink Sets 
1DBT7 YA in, % in, V in, іп, 1 in 1iDBT7 | iDBT8 | 1DBT9 | 4FVD5 | 4FVU8 | 3YRG5 | 3YRG6 | 3YRG7 | 3YRG8 | 3YRH1 
High-Speed Steel, 
Bright (Uncoated) HIGH-SPEED STEEL, BRIGHT (UNCOATED) COBALT, BRIGHT (UNCOATED) 
1DBY7 60° 82° 90° | 100° | 120° | 60° 82* 90° | 100° 
Body Shank Shank Overall | Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
(KEQ) Dia. Dia. Length Length | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. No. 
nin Ain  — 1%in | 1DBY2 | 1DBY8 10875 | 4FUTS | 4FUY5 | 3ZUH3 | 3ZUN3 | 3ZWY2 | 3ZXE2 | 3ZXP2 
— Увіп Ип %in 1%in | 4FWH5 | 4FWJ4 | 4FWK3 | 4FUTG | 4FUYG | 3ZUH4 | 3ZUN4 | 3ZWY5 | — | 3ZXP3 
Smooth-Finish Yin Yin іп  13^in | 1DBY3 | 1DBY9 10876 | 4FUT7 | 4FUY7 | 3ZUH5 | 3ZUN5 | 3ZWY7 37ХЕ4 | 3ZXP4 
НЕШЕГЕ ДЕЛГЕН ДЕГЕ 
H 21n ЗІП ІП ІП 
6-Ғіше Countersinks Yin in {in 24i | 1DBY5 | 1DBZ2 | 1DBZ8 | 4FUU1 | 4FUZ1 | 3ZUH8 | 3ZUN8 | 3ZWZ4 | 3ZXE7 | 3ZXP7 
Й : : И Әіп %in tin 24i |4FWH7 | 4FWJ6 | 4FWK5 | 4FUU2 | 4FUZ2 | 3ZUH9 | 3ZUN9 | 3ZWZ6 | 3ZXE8 | 3ZXP8 
Six-flute countersinks provide fast material Йіп пт 1%in 2%іп | 1DBYG | 1DBZ3 | 1DBZ9 | 4FUU3 | 4FUZ3 | 32001 | 3ZUP1 | 3ZWZ8 | 3ZXE9 | 3ZXP9 


removal and leave a smooth finish as they expand Ain Фі 1Иі 2%Фіп | 4FWH8 | 4FWJ7 | 4FWK6 | 4FUU4 | 4FUZ4 | 3ZUJ2 | 3ZUP2 | 3ZXA1 | 3ZXF1 | 3ZXR1 
lin Фі 1Y4in 2*4in | 1DBY7 | 1DBZ4 | 1MBY7 | 4FUUS | 4FUZ5 | 3ZUJ3 | 3ZUP3 | 3ZXA2 | 3ZXF2 | 3ZXR2 


the top of a hole in countersinking tasks. They Twin Yin in 29i | — .4FWJ8|4FWK7 | 4FUUG | 4FUZ6 | — | 3ZUP4 | 32ХАЗ | 3ZXF3 | 3ZXR3 

remove more material with each revolution and Thin Ain din 2% in — 4FWJ9 | 4FWK8 | 4FUU7 | 4FUZ7 — 3ZUP5 | 3ZXM | 3ZXF4 | 3ZXR4 

typically provide Шы аны ы = Tan Yan Ain An 1DBU1 | 1DBU2 | 1DBU3 | 4FVD7 | 4FVD8 | 3ZXU9 | 3ZXV1 | 3ZXV2 | 3ZXV3 | 3ZXV5 

tersinks with fewer flutes. 96 in, % in, 1 in 
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MAGHINING 
Countersinks & Counterbores 


BRIGHT (UNCOATED) 


60° 82° 90% 
Body Shank Shank Overall Нет Item Item 
Dia. Dia. Length Length No. No. No. 
Fast-Cut 1-Flute 
Yin Yin — 1%in| 3ZXV6 3ZXX6 37Х76 
Yin Vein --  135in| 37Х/7 3ZXX7 37Х77 
lin Yin -- іІРіп 3ZXV8 37ХХ8 37Х78 
Ain Yin іп Тіп 3ZXV9 37ХХ9 37Х79 
Yin Иш din 2in -- -- 3ZYM 
Wein Yin din  2in 3ZXW1 3ZXY1 — 
Yin Yin din 2 йіп 3ZXW2 3ZXY2 37ҮА2 
Yin Жіп 1 йіп 2%in| 3ZXW3 3ZXY3 37ҮАЗ 
iin Vin 1 йіп 2 іп -- -- 37ҮА4 
din din 1%in 234in| 3ZXW4 3ZXY4 — 
1Ийїп in 1%in 3in — — 37ҮА5 
{Min 1 Жіп 1 Жіп Sin 3ZXW5 37ХҮ5 — 
3-Flute 
Yin Yin — 1%in| 3ZYG1 3ZYJ1 3ZYL1 
Asin Asin  — 1%іп 32ZYG2 32YJ2 3ZYL3 
lin Yin — 1%in| 3ZYG3 32YJ3 3ZYL5 
Yin Yin іп 134in| 3ZYG4 3ZYJ4 3ZYL7 
Yin “Yin 1іп 2in 3ZYG5 3ZYJ5 3ZYL9 
Yin іп Tin 2%in) 3ZYG6 3ZYJ6 3ZYN2 
Yin Yin 1%in 2%in| 3ZYG7 3ZYJ7 3ZYN4 
Tin “in Тип 294in| 37/68 3ZYJ8 3ZYN6 
Тиіп “Yin 1%in 3in 32YG9 32YJ9 3ZYN8 
6-Flute 
ип Yin — 1%in| 4CJT7 4CJV9 4CJY2 
Yin Yin —  1935in| 4CJT8 4CJW1 4CJY3 
Yin “Yin —  1i&in| 4CJT9 4CJW2 4CJY4 
Yin Vain Zin T34in| 4CJUT 4CJW3 4CJY5 
Yin Yin din 2in 4CJU2 4CJWA4 4CJY6 
Yin Yin Tin 2%in| 4CJU3 4CJW5 4CJY7 
Yin Yin 1%in 2%in| 4CJU4 4CJW6 4CJY8 
iin Yin Тит 2%іп 4CJUS 4CJW7 4CJY9 
1Иїп ^in 1%in Зіп 4CJUG — 46471 
1 йіп Жіп 1%in Sin -- 4CJW8 — 
Twin Жіп 1%in ЗИ іп 4007 4CJW9 40.72 
BRIGHT (UNCOATED) 
82° 90% 100% 
Item Item Item 
Sizes Incl. No. No. No. 
5-Pc. Countersink Sets 
Fast-Cut Single Flutes 
Ya", Ye", У", Va", 1" 4CKD8 4CKE1 4СКЕЗ 
3-Flutes 
WS, V Ya", 1" 4CKE7 4СКЕ9 A4CKF2 
6-Flutes 
Va", 98, У", Va", 1" ACKF6 ACKF8 4CKG1 


Cobalt Steel Counterbores 
with Built-In Pilots 


Counterbores make a flat-bottomed cavity at the 
top of a hole so that a bolt, nut, or other part is 
hidden beneath or sits flush with the top of the 
hole when installed into it. Also called solid pilot 
counterbores, these counterbores have a built- 

in pilot that keeps them centered in the hole to 
ensure a level seat. The pilot cannot be removed. 
Cobalt steel counterbores provide good wear 
resistance when machining hard materials at high 
speeds. For additional sizes, see Grainger.com®. 


For 
Screw Bore Pilot Overall Item 
Size Dia. Dia. Length Shank Dia. Мо. 
Oversized 
#6 1964 in Ya in 3 in 2 in 2RTL8 
#8 Hain Vain Зіп Yin 2RTN2 
#10 2V4 in 1964 in 4 іп 35 in 2RTN5 
Жіп 1382 іп %2 in 4 V in ^e in 2RTN9 
Yin ain Vain 4%1п Jis in 2RTN8 
sin 3И4іп 96 in 4 V in ¥ in 2RTP2 
Ain *¥a in y in 6in іп 2RTR5 
“ein Yin 2¥6a in 4 V in іп 2RTP3 
Yin zin "Yin 5 in Vo in 2RTP6 
Yein 3% in 36 in 5 in Vb in 2ВТР5 
Asin ein ain 5 in Win 2RTP9 
Asin ain Asin 5 in Win 2RTP8 
Yin zin sin 6in Vo in 2RTR3 
іп ain Yin 6 in Win 2RTR2 
in 378 іп y in 6in іп 2RTR6 
Yin Tein ain Тіп % in 2RTR8 
Tin 13%ain 1 %ein 7 in Tin 2RTT3 
Standard 
#4 Te in іп 3 in S5» in 2RTL3 
#5 1964 in 5 in 3 in Ys in 2RTL6 
Asin in in Біп Ye in 2RTP7 
Yin Ya in Yin 5 in Vo in 2RTR1 
rin ein y$ in 6 in іп 2RTR4 
Мп 11ain “біп Тіп 3A in 2RTR7 
Жіп 1?Y&in ain 7 in in 2RTR9 
МЗ  6.00mm 3.4mm 71.00 тт 5.00 тт  12J465 
M8 15.00 тт 6.8 тт 100.00 mm 12.50 mm 12Ј478 
M12 20.00 тт 10.2 mm 100.00 mm 12.50 тт 12Ј484 
T-Pc. Sets 
#10, #6, 28, % іп, “іп, % in, 4e in 1DBT3 
#10, #6, #8, V» in 41/32 in 05, И іп, % in, sin — 1DBTS 
#10, #6, #8, 1^ in +1/64 in OS, Ў in, % іп, 916 in 1DBT4 
M3, M4, M5, M6, M8, M10 33UV20 
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100° 60° 
Item Item 
No. No. 
3ZYC6 3ZXW6 
3ZYC7 3ZXW7 
3ZYC9 37ХМ/8 
3ZYD2 37ХМ/9 
3ZYD4 32XX1 
3ZYD6 32XX2 
3ZYD8 32XX3 
3ZYE1 37ХХ4 
37ҮЕЗ 37ХХ5 
3ZYT1 3ZYH1 
3ZYT3 3ZYH2 
37ҮТ5 3ZYH3 
3ZYT7 3ZYH4 
3ZYT9 37ҮН5 
3ZYU2 37ҮН6 
3ZYU4 3ZYH7 
3ZYU6 3ZYH8 
3ZYU8 3ZYH9 
4CKA4 4CJU8 
4CKAS 4СЈ09 
4СКАб 4CJV1 
4CKA7 4CJV2 
4CKA8 4CJV3 
4CKAS 4CJV4 
4CKC1 4CJV5 
4CKC2 4CJV6 
4CKC3 4CJV7 
4CKC4 4CJV8 
60° 82° 
Item Item 
No. No. 
= 4CKD9 
4СКЕ5 4СКЕ8 
4CKF4 4CKF7 
Oversized 
2RTL8 


TiALN 
82* 90% 100% 
Item Item Item 
No. No. No. 
37ХҮ6 37ҮА6 37ҮЕ5 
37ХҮ7 3ZYA7 3ZYE7 
32XY8 | 3ZYA8 3ZYE9 r 
3ZXY9 3ZYA9 3ZYF2 
— 3ZYC1 — 
37Х71 - 37ҮҒ4 
37Х72 | 3ZYC2 3ZYF6 
37773 | 37ҮСЗ 37ҮЕТ 
3774 | 3ZYC4 | 37ҮҒ8 Fast:Cut 1-Flute 
37Х75 37/65 3ZYF9 Bright (Uncoated) 
3ZXY4 
37ҮКІ 3ZYP1 37Ү/1 
ЖЕ n um 
3ZYKA | 32YP7 | 27Т\5 pass Sot 
3ZYK5 | 3ZYPJ 4012 6-Flutes 
37ҮКЕ | 3ZYR2 4CJT3 4CKF4 
3ZYK7 | 3ZYR4 4CJTA қ 
3ZYK8 | 3ZYR6 | 4CJT5 КЕС 
37ҮК0 | 3ZYR8 4CJT6 (KE 
4CJX1 4CJZ3 4СКС5 H H 
a 4804 с Carbide Countersinks 
ACJX3 4CJZ5 4CKC7 ; ; i ; 
ACIXA ACIZG ACKER Carbide countersinks provide excellent wear resistance 
ACJX5 4CJ27 4CKC9 when machining the toughest materials, such as stain- 
4CJX6 4CJZ8 | 4CKD1 less steel 
ACJX7 4CJZ9 | 4СКП2 Е 
ACE bi mE Fast-Cut 1-Flute—Leaves clean edges on holes and 
ACJX9 = 4CKD4 has a high, positive rake that reduces vibration. 
ACJY1 4CKA3 | 4СКП5 
one TiAIN 100° б? 3-Flute—Typically provides better chip clearance and 
Item Item Item performs better when machining stringy materials than 
No No. No. countersinks with more flutes. 
ACKE? АСКЕ ACKD7 6-Flute—Provides fast material removal and leaves a 
smooth finish. Removes more material with each revo- 
АСКЕТ | 4CKF3 | 4CKE6 — |ution and typically provides more wear resistance than 
4CKF9 | 4CKG2 | 4CKrs Countersinks with fewer flutes. 
Broaches PM... Сет” 


= High-speed steel 

Broaches machine keyways and other shapes into a hole. Davis-style 
keyway broaches create precise keyways in the bore holes of pulleys, 
gears, washers, and other shaft-mounted parts to lock them to keyed 
shafts. Hex and square broaches punch hexagonal or square holes in 
fixtures, jigs, and sockets. Hex broaches turn a round pilot hole into a 
hexagonal hole in a single pass. Square broaches turn a round pilot hole 
into a square hole in a single pass. 


Keyway Broach Min. Max. Item . 
Width Length Length of CutLength of Cut Мо. t 
Davis-Style Keyway 
Mein 16 in 56 іп 1 іп 12V210 | Davis-Style 
34s in 20 in іп ЗУ 121215 Кеумау 
e in 20 in 1 Ve in 5 %e in 12V219 4 
36 in 16 in 1 Vis in 3Ysin 12V220 ф 12V210 
%e in 20 in 1 e in 5 Yie in 12V225 H 
Tin 20 in T%ein 5 %e in 12V229 A 
2.00 mm 16 in іп 176in 12V247 5 
5.00 mm 16 in іп 176 in 12V250 2 
8.00 mm 20 in 1 ic in З Зе in 121255 % 
14.00 mm 20 in T%ein 5 Mein 12V259 3 
25.00 mm 20 in 1 Ve in 5 s in 12V265 H 
Min. Мах. H | 
Broach Length Length Pressure Item 2 
Hex Size Drill Size Length of Cut of Cut Required Мо. H Е 
Нех : 
Ve in Yin 4%in Asin %in 12010 12/266 H = 
1359 in Yin  10in Yin 1%in 4,1000  12V275 = 
Asin Asin 14%in in 1%in 6700lb 12V279 Hex 3 
ув in Ain 16%in іп 1%іп 7,2500  12V280 12V285 5 
4.00 тт 4.00 тт 5 “іп “in Фіп 34016 121285 
8.00 тт 8.00 тт 8 іп %in Tin 21750 121289 3 
20.00 тт 20.00 mm 1776in %in 1%in 14,15010 12V295 
25.00 тт 25.00 mm 19 іп іп 1%in 22,000lb 12V298 = 
Min. Max. а 
Square Broach Length Length Pressure Item = 
ize Drill Size Length ofCut ofCut Required Мо. 3 = 
Square = = 
Hs in Yein 6%in Yein Win 1,2000 12V310 2 = 
982 in 1964 in Тіп віп in 2,3001) 12V305 = H 
іп Main 10%in Жіп 1%їп 52001) 120309 = n 
Yin Yin  147isin %in din 5,000lb 12V323 " 
TVs in Әіп 18%in %in 1%іп 7,300 |) 12/315 
tin iYein 24%іп Yin 2іп 12,500]b 121318 = 
400mm 420mm 5%sin sin %їп 1,0001) 121324 = 
5.00 mm 10.30 mm біп иіп 1 1Ивіп 204010 12V233 Ж Square 
8.00 тт 8.30 тт $87:5in Asin іп 25000 12V327 Ж 12V299 
22.00 mm 22.00 mm 1875in іп 1%in 9,500|Һ 12V333 = 
27.00 mm 27.00 mm 24 Фвіп іп 1%in 10,500]b 12V336 2 
#1 #1 6%in Yin Жіп 1,580lb 12V303 т) 
#30 #30 4%in sin ein 70010 121299 ! 


MACHINING 
Reamers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


nal reamer sizes and types are available on Grainger.com®. 


Carbide, 
Straight-Flute 
ы 21Т225 
а 
Inc. => 
(WESTWARD % Cu 
Ad . ta b j CLEVELAND = 
Hand Reamers Chucking Reamers i Д 13-Pc. Set 
й n High-Speed Steel, 
= High-speed steel " ыш інілі h desi mug Right-Hand 
= Black-oxide finish p ds ant-througn design | | Straight Flute 
= Sets supplied in Chucking reamers mount to a compatible machine mu ent! 11V296 
wooden box No. of - нет | such as a drill press, lathe, or screw machine. They i] 
й Pieces Sizes Included Мо. ini i 
Adjustable hand reamers [Adjustable Hand Reamer Sets ” enlarge or finish a hole to an exact tolerance or size 
have nuts and straight 3 % in to 9» in 4LGU2 | for a precise fit when installing fasteners or other 
8 195 into 1Y4e in 41603 i o 
blades that can be if 19 іпїо 17 іп 4LGU4 paris, and they typically have a 45° chamfer on the 
diusted to allow th 16 %into 2% in 41005 | Cutting edge to maximize accuracy as they enter the 
E Min. M hole. Carbid itable for machini 
botoon orish mu ar twat un | tenes mt Cie pol 
holes of different sizes. Size — Size Length No. 0 ` e-upp А 
The blades сап be ES in Wa in 4 Е in T offer the strength and wear resistance of carbide R " Flut shank t 
бо in 46 in in А Я В eamer ec. ute ani ет 
sharpened and replaced. sin іп 5 %in 41686 | ON just the cutting edge. Cobalt reamers are suit- Size — Equiv. Length Оа. Баш Мо. 
: іп in 5 Yin 4LGR7 | able for machining hard materials at high speeds. гут Straight-Flute 
The reamers push chips — Sip 7/5 in 674i 4LGRS | High d steel itable f | 0.1990 1%іп YIN Super Tool 241428 
forward into the hole and vein “іп 634in 41671 | Migh-speed steel reamers are suitable Tor general йып 0.4485  134in 3%61М Super Tool 241951 
: ; Sin “уіп тп 4LGT2 | purpose applications. Right-hand spiral-flute Yin 0.5150 2 179%1М Super Tool 24M252 
are suitable for reaming — in —z75 in 7%іп 41613 Il chips out of the hole. Straight-flut Sin 0.0525  2in 7 ®%aIN Super Tool 24M332 
through holes. They are “біп vein 8i» 416174 | "eamers pu Chips out OF the hole. эа e Фіп 0.6250 2 %in 9596 IN Super Tool 24M482 
held with a tap wrench ШП in 1 Ўв іп Qin ЧЫ reamers push chips into the hole. 1210 mm 0474 ER Е mm i ММ Super Too! БИМ 
Ц {sin 1 еіп 10іп 4LGT6 .00 mm 1 mm 25. uper Tool 
adjustable wrench, or vise 1 еіп 1'Yein 11in 4LGT7 Reamer Dec. Flute Shank Item Cobalt, Straight-Flute | j _ u 
11/2іп 1%in 12in 4LGT8 Size Едиім. — Length Dia. Brand No. $i in 0.3125 1%in 5 IN — 206453 
and slowly rotated to feed ^77; 11%1л 14in 41619 | "Carbide, Straight-Flute іп 0.5000  2in РМ — 200492 
them into a hole. Wein 27»in 16in 4LGUÍ #40 0.0080 п Y IN — 211222 Vein 1.0625 2%in 1 VielN — 206511 
Vin 0.0625 %їп в N — 21T209 Mish Speed Steel, Right-Hand Spiral Direction 
Yin 0,1250 іп Ye IN — 217239 1%іп 1.3750 3%in MT4 Yankee 200524 
ш — EE Ж оз omo 
Yin E in Л — ШЕ Spoed teel, Straight-Flute 
o ihin #3 Cleveland 445N59 
Yain 0.2500 Tin YA IN — 217291 Ft o 1910 Tin #13 Cleveland 445N58 
20D404 Sin 0.2969 1Yein ‘IN 056 34ҮК40 #9 0.1960 1%in £12 Cleveland 445N60 
"иіп 0.2969  1Yein  1%4IN — . 211307 Ип 0.2500 tin 96 IN Cleveland 31198 
Vin 0.3125 1¥%in #1 — 211310 Ип 0.2510 1%in «ІМ Cleveland 445N77 
Ywin 0.3270 1%in Ye IN — 21Т813 Ип 02520 Yin YA IN Yankee 20Ғ274 
Asin 0.30130 1%in 961М — 211801 Vin 0.3125 1%in ‘IN Cleveland 31326 
H h S d St | st ht ein 03280 1Min — Mal — 211814 Yin 03750 1 %in 38610 Yankee 200117 
H H Wain 0.3430 10іп 2/41М — 211827 Ain 0.3750 1%п ІМ Cleveland 31448 
igh-spee eel otral туо іп 0400 Тип ей — — 21T8AT An 03750 134m б — 11330 
g p H g т 03830 “7 in WIN — 217861 % ТП 03810 1% in YIN. Yankee 20F507 
Shank Expansion Reamers %in0.3880_t%in — 361N — — 11865 Yin 04375 Xin "SIN Cleveland 31539 
. Yin 0.2740 1%in ІМ — 211856 "Ain 0.4700 2іп aN Yankee 20Ғ677 
These reamers have an adjustment screw that fin 0.3755 1 in 2 N = zs 2 іп ИЕДІ zm s n Cleveland а 
n i 3 t в ІП $ 4 In 8 = 21П . In 2 = 
expands the size of their cutting head so it can be yin 03750 hin %й  — 211342 "Wein 0598 2п 2% IN Cleveland 445P27 
reground to its original size. This lets users compen- Ed in mE 1 Ain Ет N = 2 Е in 05550 2 ү in ize i = Ta 
1 i 64 ІП ы 4 In 64 — 4 |n e 21П 64 = 
sate for wear on the reamers' cutting edge to extend “іп 0.4000 1 Vain aN -— 211881 Yin 0.7500 2/іп «ІМ Cleveland 445Р33 
the tools’ life. The reamers enlarge or finish a hole to a 0221 i : " in e Е = 211895 in 0.8594 a 2 N = 206794 
i i 16 IN А ЗІП 16 = 16 In É ЗІП ankee 
a precise tolerance or size. Жып 0.4680 1%і MaN — 21193 Ti 1000 2%in IN — 111354 
“зіп 0.4840 1 %in 142 IN — 21790 ^ iYein 1.0312 2%in “se IN -- 200765 
Overall Item 122, - : ; 1 
i i Yin 0.5005 1%in VAIN — 21T973 iin 1.2500 3in 53% ІМ Cleveland 445P45 
Reamer Size Flute Length Length тат із. Мо Win 0500 ihin HN — — 2380 1%т 16250 20! AN — 206775 
i i i i Yin 0.5000 1i Ve IN — _ 2113449 8.00 03150 1i SA IN —  13H728 
Yain zn АШ zen ЭІШІБ Sein 0.6255 1ип % їй 217482: 16.00mm Q8299 234m — IN -— — 138744 
1525 in Tin Tin 3ein 20D407 %п 0.6260 1%in ІМ -- 217983 20.00 тт 0.7874 2%in 7%21М —  13Н752 
ІП iin Sin Tein 200408 4.93 mm 0.1940 48.00 mm 49 MM 056  35DP84 25.00 тт 0.0843 2%іп  6%4IN — 13H761 
Tf in Tin gin Mein 200409 Y 0440 1 in IN — 211333 30.00 тт 1.1811 2%in 21М —  13Н762 
Asin 1 іп 8in TAs in 20D410 No. of Item 
1% in 1%in 8 in Тл in 20D411 Pieces Sizes Incl. Includes Brand No. 
іп Tin 9in Ae in 20D412 Chucking Reamer Sets 
2182 in 1 in 9in As in 20D413 High-Speed Steel, Right-Hand, Spiral Flute 
TAe in 1 in 9 in в in 200414 15 Vo in, Y: in, Ya in, V& in, Vo in, 1%гіп, 1942 in, Ye in, 382 Metal Case — 41/297 
255 іп 1 іп 9 іп Ae in 200415 іп, % in, 96 in, 942 in, 74e in, 74» in, 942 in 
Ji in 1%in 9 vein % in 200416 Vie in, % in, 1A in, іп, 1/52 in, 164 in, 1982 in, 1964 in, 1982 in, 1964 in, 
2% in 1 іп 9 іп in 200417 29 1a in, 1964 іп, ?V6a іп, 2364 in, 2%4 in, 24 in, 2%a іп, Ve in, $2 іп,% Wood Case — 1101302 
ШАП 196 in 9% in 56 in 20D418 in, 3/64 in, 916 in, 932 in, 964 in, в in, 7/52 in, %4 in, 9» in, 964 in 
A2 in 19 in 9 іп Y in 20D419 High- Speed Steel Right-Hand, Straight Flute 
Jin 1% in 10 in Yin 200420 13 ‘Vein, Zin, Zin, Toa i in, 1364 in, 1964 in, Ve in, 322 in, % in, Yea in, “гіп, Zain, жіп Metal Case — 11V296 
%2 in 1%in 10 in JA in 20D421 1 00 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, А = 
ein Thin 10in vin 200422 18 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 mm, 6.00 mm, 6.50 mm, 7.00 mm Plastic Pouch Шы, 
15 in 1 іп 10 in Уд in 20D423 Vie in, % in, % in, іп, 1% in, 1% in, 192 in, 9^6 in, 342 ; _ 
Tin Thin 10 in Ain 200424 15 Питт ss at hing, Mein ein ein, Sein rg Plastic Pouch 11\2%8 
Іі ізі 10i Ai 200425 г ЖЕ 1 ‚ 10.50 mm, 11. WE ЖЕЛ ‚12 р 
Tein Tin Tin ЯП 200426 25 13.00 ЕШ 2:00 mm, 2.50 mm, 300 mm, 3.50 nm. 4.00 mm, 4.50 mm, 5.00 mm, 5.50 Wood Case — — 11V307 
Ue in 1 om 10% in Ain 200427 _ тт, 6.00 тт, 6.50 тт, 7.00 тт, 7.50 тт. 8.00 тт, 8.50 тт, 9.00 тт, 9.50 тт 
(АШ 4 in in 75 in 26 A-Z — . 111303 
199 in Thin itin in 200429 Ve in, % in, YA in, 16 in, 1/52 in, 164 in, 1942 in, 136a in, 1942 in, 196a in, 
1 9e in T9 in Ti in Tin 20D430 29 1764 in, 1964 in, ?V64 in, 2%a in, 2564 in, 2764 in, 2964 in, 316 in, 342 in, % Metal Case Cleveland 3K464 
1 гіп Tin 11іп Tin 200431 in, 3/& in, 946 in, 932 in, Ya іп, “Ae in, гіп, Yea in, Ye in, Yea in 
Tin Tin 11 in Tin 200432 Ve in, % in, Жіп, УВ in, 1/4 in, 16a in, 1%ҙ in, 1364 in, 1952 in, 1364 in, 
1 9e in 1 іп 11 іп Тіп 200433 29 1/64 іп, 1964 in, 2764 in, 23/64 in, 2564 in, 2764 іп, 2964 in, 3^6 in, 352 in, 38 Metal Case — 111301 
Тіп 2in 12 in Tin 200434 in, 3764 in, 916 in, 952 in, 54 in, “Ac in, 752 in, 7/64 in, 942 in, Yea in 
17^ in 2 in 12 in Tin 200435 60 #60 to #1 Metal Case -- 11V304 
1 in 2 Vs in 12 іп ТУ іп 200436 60 #6010 #1 WoodCase  — 11/305 
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MACHINING 
Reamers 


54 Helical Flute 
P 20D580 
T. 
ғ. 


Fee, 


CLEVELAND 


Taper Pin Reamers 


= High-speed steel 

= Bright (uncoated) finish 

Taper pin reamers enlarge, finish, or shape 
holes for a precise fit when installing taper 
pins into the hole. They have a 1⁄4" taper to 
the foot and are made from high-speed steel, 
which offers good wear resistance in general 
purpose metalworking applications. 


Helical—Reduce the size of the chips created 
during reaming and prevent chips from 

packing in the flutes. Operated with a machine 
such as a drill press, lathe, or screw machine. 


Spiral Flute 


Additional reamer sizes and types are available on Grainger.com®. 


LN 


Straight Flute 
20D556 


Spiral—Pull chips out of the hole 
during reaming, which helps prevent 
damage to the reamers and workpiece. 
Suitable for reaming applications 

with blind holes and interrupted cuts. 
Operated with a machine such as a drill 
press, lathe, or screw machine. 


Straight—Push chips forward into the 
hole and are the most commonly used 
style of reamer. Operated with a tap 
wrench, adjustable wrench, or vise. 


Straight with 
Safety Collar, 
Bright (Uncoated) 
13H830 


High-Speed Steel 
Bridge Reamers 


Morse Taper, 
Black Oxide 
13H785 


Straight with 


Three Flats, 
Black Oxide 
13H816 


For Small HELICAL FLUTE |STRAIGHT FLUTE| SPIRAL FLUTE 
Pin End Large Shank Flute Overall Item Item Item 
Size Dia. EndDia. Dia. Length Length | Brand No. Brand No. Brand No. 
Left Hand Spiral 

$0 Яп оп ain 1'/sin 2%ein | — — — — | Yankee 200595 
71 9&in ain Asin 1'/sin 2 in| Yankee 200575 — = = — 
#2 Yin Yin win 1%ein З еіп | Yankee 20D576| — — Yankee 200597 
32/0 Yin “иі! zin 1%іп 2%in = = = = Yankee 200611 
32/0 7&in Yasin zin 1%іп 2%in | Yankee 200584 — — — — 
#3 Yin Zein Wain 2%ein 3!VWein| — — — — | Yankee 200598 
$3 Yasin in Marin 2%ein 31/віп | Yankee 20D577| — — — — 
33/0 vin  Véin sin 1Увїп 2 vin — — — — | Yankee 200612 
#3/0 Yin Vein sin 1%sin 2*4sin | Yankee 2005900 — — — — 
#4 Asin Жіп ain 2%ein 4% in — — — — Yankee 200599 
#4 "Vin Vain ain 2%ein 4%in | Yankee 200578 — — = — 
24/0 Vin “Yasin Yin 1%ein 2%ein = = = — Yankee 200613 
$5 in ain Asin 21%6іп 4 %ein — — — — | Yankee 200601 
#5 Wain !9Gin Asin 2'9:ein 4*4ein | Yankee 200574 — — — — 
$6 Ain ‘Wein ain 3%in 5 “sin — — — — Yankee 200602 
#6 ain ‘Win ?36in 3%in 5 віп | Yankee 200580 — = = — 
36/0 Vein Yasin zin Mein 1'9in| — — — — | Yankee 200615 
$7 Asin ain Soin 4 віп 6 %sin — — — — | Yankee 200603 
$7 "Vin ain ein 47:in біп | Yankee 200581 — — — — 
#8 Ain in Asin S¥%ein 7 віп = = = = Yankee 200604 
#8 ain Yin Asin 5%ein 7 %ein | Yankee 20D582| — = = — 
#9 Ain Main Asin 6%in 8 %ein — — — — | Yankee 200605 
#9 іп ‘Yasin Asin 6%in 8%ein | Yankee 20058 — — — — 
310 Yin ein %in 6 Xin 954in — — — — Yankee 200606 
311 "Asin Ain Yin 8%in 11 %in = = = — | Yankee 200607 
#13 din 1%in 1 in 12in 16in — — — — | Yankee 200609 
Right Hand Spiral 

$0 Yin Yin eain 11/6іп 2 Увіп — — | Yankee 200553] — — 
Ж Yin ain Vein 1'/ein 2M%ein — = = — [Cleveland 445N25 
Ж 9&in ain Asin 1'/sin 2%ein — — | Yankee 20D554| — - 
#2 Jein iin ain 11%6іп 3 біп — — — — (Cleveland 445N26 
#2 Yin Asin asin 1%ein З віп Cleveland 445M93|  — — — — 
72 Yin iin Yain 17%6іп 3'yein| — — | Yankee 20055 — — 
32/0 Tin Yasin zin 1%іп 2%in = — | Yankee 200568 — — 
#3 Yin zin Wain 2%ein 3!VWein| — = — — (Cleveland 445N27 
#3 ain Yin іп 1%6in 2%ein = — (Cleveland 445N06|  — — 
#3 eain ein eain 2%ein З віп — — [Cleveland 445N11| — — 
#3 ain Vin ain 2%6in З еіп Cleveland 445M94| Yankee 20055 -- — 
#3/0 Yo in Yin Yasin 1Увїп 2%віп = = Yankee 20D569| — — 
#4 Tin Ain sin 2%ein 4 Vein — — — — Cleveland 445N28 
#4 ain Ип ain 2%ein 4% in — — Yankee 200557 — — 
34 Hain Vain ain 2%віп 4 йіп Cleveland 445M95 Cleveland 445412  — — 
34/0 Yuin Zain Yin {sin 295:in (Cleveland 445M88|  — — — — 
# Vin ain ein 2%ein 4 біп — — — — (Cleveland 445N29 
$5 Yain !Y&in ein 21%6in 4*1in Cleveland 445М96 Yankee 20055 -- = 
#5 ain ain Asin 2%sin 4%6in = — (Cleveland 445N13| — — 
#5/0 Vein Yin шіп 1%ein 2 іп (Cleveland 445М87 Yankee 20D571| — — 
$6 Yin ain ain 3'/sin 5 Asin — — = — [Cleveland 445N30 
$6 in Wein arin 3'/sin 5 Asin (Cleveland 445M97 Cleveland 445N14| - — 
#6 in ‘Wein Marin 3%п 5 Asin = — | Yankee 200550 — — 
36/0 Vin sin zin Mein 1%ein| — — | Yankee 20057,7 — - 
Я7 Mein Main Wein 47/вїп біп = = = — Cleveland 445N31 
$7 “іп ain Ain 4 віп 6 Asin = — (Cleveland 44541:  — — 
#7 Vain in Yin 4”Acin б %ein (Cleveland 445М08 Yankee 200560 — — 
37/0 Yain Vein Yasin 'Увїп 1 '4ein Cleveland 445M85| Yankee 200573] - - 
Я8 Yin win Asin S%ein 7%віп — — — — Cleveland 445N32 
#8 ып Ип Asin 5Увіп 7%віп = — [Cleveland 445N16|  — — 
78 "uin Yin Asin 5*76in 7%ein Cleveland 445M99| Yankee 20D561| — — 
#9 Ain Main Asin 6Yein 8%Увїп — — — — _ (Cleveland 445N33 
#9 "Yin Main Wein 6%cin 8 %ein Cleveland 445N01 Cleveland 445411  — — 
$9 ain “ып Asin 6%in 8 %ein = — | Yankee 200562 — — 
#10 Asin ?Yein Ain 6M%ein 9%cin = = = — (Cleveland 445N34 
310 asin шіп Ain 6 %ein 9%sin (Cleveland 445N02| Yankee 20D563| - — 
310 3/&in “шіп Yin Asin 9%віп — — [Cleveland 44541:  — — 
311 win Ain Ain 8%in 11 %in = — | Yankee 20054 — — 
312 ain 195&in Yin  10in 13 іп — — | Yankee 200565 — — 
2in Asin ain іп 3 %in 6 in — — | Yankee 20057 - — 
Sin зїп ain Ain  4'Ain тиіп = = Yankee 2005388] -- — 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Bridge reamers install into Flute Overall Shank Item 
compatible power tools to Size - Decimal Length Length Dia. Мо. 
"m Hex Nut Shank, Black Oxide 
enlarge, debur, and finish holes “05625 5 in 6 іп 1 Misin 134855 
in structural materials to a 16 іп - 0.6875 4%in 6%in 1 sin 13H856 
specific size. They have tapered ‘Ms in- 0.6875 7% in 9 іп 1 в іп 13Н857 
Н 19е іп - 0.8125 5in  7in 1 іп 139858 
flutes that ease their entry "Asin-0.8125 7% in 9%іп 14in 13H859 
into rough-cut or misaligned 194 іп - 0.9375 5in Тіп 1 біп 13H860 
16 їп - 0.9375 7%іп 9%іп 1 віп 13H861 


holes. Designed for reaming 
difficult-to-machine materials 
such as iron and structural steel 
in applications where extreme 
precision is not required. Also 
commonly used to ream rivet 
holes in parts for automobile, 
bridges, rail cars, ships, and 
pressure vessels. 


HEX NUT SHANK 


Hex nut keeps the reamer 
securely in place in tools that 
have a square drive. Typically 
used to ensure the reamer 
won't come loose when it's 
used in a power tool that is 
being operated at a high loca- 
tion. Hex nut shank with 
safety magnet also have 

a magnet on the shank and 
provide a stronger hold than 
reamers that are secured with 
only a hex nut. 


MORSE TAPER SHANK 


Can be directly inserted into 
the spindle of a compatible tool 
or into an adapter such as a 
Morse taper sleeve or socket. 
This maximizes efficiency when 
installing and removing the 
reamers. These reamers provide 
accurate centering, and their 
self-locking taper shank is held 
in place by the friction between 
the shank and the toolholder. 


STRAIGHT SHANK 


Straight shank reamers with 
safety collars prevent the 
reamer from going too deep 
into the workpiece. Straight 
shank reamers with three 
flats are used in pneumatic or 
electric power tools. 


1 %e in - 1.0625 7%in 9%іп 1%in 13H863 
Hex Nut Shank with Safety Magnet, Black Oxide 

%віп - 0.625 4%in біп 1 “sin 126353 
146 in - 0.6875 4 “іп 6%in 1 ein 120354 


3^ in - 0.75 5in Тіп 1 іп 126355 
176 in - 0.8125 біп Тіп 1 іп 126356 
%in-0.875 біп Тіп 1 віп 126357 
194 in - 0.9375 5іп Тіп 1/4ein 126358 
11іп- 1.0000  5in Тіп 1 ?віп 126359 
14s in - 1.0625 5іп Тіп 1%in 126360 
1 1іп-1.125 біп Тіп 1%іп 126361 
1Min-1.25  5in Тіп 11%віп 126363 
1%іп-15 7%in 10in  2in 126367 
Morse Taper Shank, Black Oxide 
36 іп - 0.375 2%іп 51/віп MT1 13H785 
Yain-0. 5%in S9in МІ2 13H788 
¥%in-0.625 4%in 8 Ивіп MT2 13H791 
16 in - 0.8125 біп 9 ^in МТЗ 13H797 
1Vein-1.0625 5in 9%in МІЗ 13H806 
111-1125 5in 9%in МІЗ 13Н808 
16 in - 1.0625 7 віп 12in МІЗ 13Н807 
118іп-1.125 7%in 12in МІЗ 13H809 
138in-1.3/5 7%in 13in МІ4 13Н812 
1%іп-15 7%in 13іп MT4 13Н813 


Straight with Safety Collar, Bright (Uncoated) 
Звіп - 0.1875 1%іп 3%in “Yin 13H830 
%2in -0.2812 1%in 4in “in 13H833 
Y&in-0.375 2%in Sin *%in 13H836 
As in - 0.4375 З іп 5%in sin 13H837 
Yoin-0.5 3'%6ind5 Увіп Yin 13Н838 
Asin - 0.5625 4%їп 6 йіп ^in 13Н839 
Y&in-0.625 47віп 6%віп Yin 13H840 
Тив in - 0.6875 4 зіп тіп іп 13H841 
Yin-0.75 4 йіп 7in ^in 13H842 
16 in - 0.8125 5 біп 7 ^in Yin 13H843 
%in-0.875 5%in 7Y4in Yin 13H844 
16 in - 0.9375 5 зіп 7 ^in Yin 13H845 
1in-1.0000 5%in 7%in Yin 13H846 
16 in - 1.0625 5 йіп 7 йіп ein 13Н847 
1 1іп-1.125 5 іп 7 йіп “in 13H848 
1954sin-1.1875 5 Yin 7 йіп Yin 13Н849 
1M%in-1.25 5%in 7 іп vein 13Н850 
1%ein- 1.3125 5%in 7 Yin Yin 13H851 
1¥%in-1.375 5%in 7 Yin Yin 13H852 
1%іп-15 5%in 7%in Win 13Н853 
Straight with Three Flats, Black Oxide 
36 іп - 0.375 2%in 4%in Зіп 
7Ав іп - 0.4375 З Vain 5 віп “Asin 
Win-05 3%іп 5%in in 
Asin - 0.5625 3%іп 5%in Win 
Yin-0.625 4%in 6%in ^in 
208 іп - 0.6562 4%in 6%in іп 
Me in - 0.6875 4%in 6%in ‘Yin 
¥Yin-0.75 4%in 6%in in 
16 in - 0.8125 4%in 6 йіп Фіп 
7&in-0.8/5 4%in 6%in ^in 
16 in - 0.9375 4%in 6%in Фіп 
1in-1.0000 4%in 6%in Win 


1Vein- 1.0625 4%in 676in Win 


13H816 
13H817 
13H818 
13H819 
13H820 
13H821 
13H822 
13H823 
13H825 
13H826 
13H827 
13H828 
13H829 
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Screw Extractors Details on page A1. 
R 
5 9 р 
i х Cy IRWIN. Alden <¢> CLE-LINE. 
N N Chicago-Latrobe* HANSON. 
`| `~ 
ч x =| 
| Screw and Drill Extractor Sets 
| High-carbon steel construction, heat-treated and tempered for long life. 
" / N Multi-Spline—Use to remove broken studs, bolts, socket screws, and fittings for high torque applications. 
Spiral Flute nma Left-hand spiral design provides extra gripping power. | | 
1U296 Spiral Flute—Tapered left-hand Straight Flute—Provide maximum Drill/Screw Extractor Sets—Include 
spiral flutes grip screws firmly. bite without binding or chewing. both screw extractors and drill bits. 
CHICAGO- | IRWIN 
For Removing WESTWARD} LATROBE | HANSON 
Studs, No. of Item Item Item 
Bolts, Screws Pieces Includes No. No. No. 
Multi-Spline 
" " (25) Hanson Hex Head Multi-Spline Extractors: Mfr. No. 53201 through un ШЕ 
DrilllScrew жой 25 53225, #12 to 14s in Bolt Diameter, % in to % in Drill Size SVUCE 
Extractor Set " " (10) Hanson Hex Head Multi-Spline Extractors: Mfr. No. 53201 through = EN 
Карно 0 1907 10 53208, #12 to % in Bolt Diameter, Жіп to 1942 in Drill Size SVUCS 
Spiral Flute 
#8103" 5 #1, #2, #3, #4, #5 2RUP8 = = 
5 Extractors #1, #2, #3, #4, #5 — 1U296 — 
#8101" 6 #1, £2, #3, #4, #5, #6, Pouch 2RUP9 — = 
6 Extractors #1, #2, #3, #4, #5, #6 - 10298 = 
Yaz to 96" 5 #1, #2, #3, #4, #5 2RUR6 = = 
Straight Flute 
Yato 3" 5 1 in to 12.5mm, % in to 9.5mm, % in to 16mm, “c in to 11mm, $ in to 14mm — — 2ETL9 
No. of Item 
For Removing Studs, Bolts, Screws Pieces Includes Drill Size (in.) Brand No. 
Drill/Screw Extractor Sets 
13) Multi-Spline Extractors Mfr. No. 53201 to 53213, (16) Left Hand А 
Yato% 35 cobalt Drill Bits, (6) Spiral Screw Extractors Mfr. No. EX-1 to EX-6 N/A rwin Hanson 5vUC4 
10 #1, #2, #3, #4, #5 MEME Zu Westward 2RUR2 
г г” 564, 7/64, Và, 932, He, ә 
¥2 to 96 (13) Bolt Extractors, (13) Multi-Spline Extractors, (16) Left- Viney ТЫ А 
48 Hand Cobalt Drill Bits, (6) Spiral Flute Extractors % Von ro rwin Hanson 2ETL8 
Bolts #5 and #6 to 2, З to 12mm 7 (7) Extractors: #1, #2, #3, #4, Ye in, % in, 2 in — Alden 40718 
Bolts #5 and #6 to й", 3 to 6mm 4 4) #1 through #4 = Alden 4DZL2 
Bolts 14 to 72", 6 to 12mm 4 4) Extractors: % in, Ўв in, 36 in, % in — Alden 4DZK6 
Screws #1 2 #1 Extractor, 56а in Drill Уы" Cle-Line 445M79 
Screws #1 to #6 12 (6) 150 Drills %4 in to !3 in, (6) Extractors #1 through #5 and #6 Yea", Yea", 982", Vi, 1764", 1982" — Chicago-Latrobe 445M36 
12 (6) 550ASP Drills 964 in to 1%: in, (6) Extractors #1 through #5 and #6 Уба", Zea", 982, Va", 1764", 1352" Chicago-Latrobe 445M39 
"Yea", 582°, Va", 170647 
Screws #1 to #9 9 Extractors #1 through #5, #6, #7, #8, #9 н А лик м Chicago-Latrobe  445М35 
Screws #2 2 #2 Extractor, ба in Drill E^ Cle-Line 445M80 
Screws #3 2 #3 Extractor, ә in Drill 582" Cle-Line 445M81 
Screws #4 2 #4 Extractor, % in Drill Ww Cle-Line 445M82 
Screws #4 to #10, Bolts #10 to 4", 5 to 6mm 2 2) Extractors: £1 and £2 — Alden 4DZK1 
Screws #4 to #24, Bolts #10 to %’, 5 to 10mm 4 4) #1 through #4 — . Alden 4DZJ9 
Screws #4 to #6 3 xtractors #4, #5, #6 Уд", 1764", 1952" Chicago-Latrobe 445M33 
Screws #5 2 #5 Extractor, '%a in Drill Un Cle-Line 445M83 
Screws #5, #5-1/4, #6-3/8, #7-1/2 4 Extractors #5 to % in, #6 to % in, #7 to in Thr, Yea, UM 395" Chicago-Latrobe 445M37 
Screws #5, #5-1/4, #6-3/8, #7-1/2, #8, #9 6 Extractors #5, #5 to Жіп, #6 to % in, #7 to % in, #8, #9 we ee s Chicago-Latrobe 445M38 
Screws #6 2 #6 Extractor, 1%2 in Drill 1%” Cle-Line 445M84 
Screws #6 to #14 and Bolts #5 10 (7) Extractors: Sizes #1, #2, #3, #4, Yis in, % = Alden ADZL7 
and #6 to 1%", З to 12mm іп, % in, (3) X-Out Sizes: #1, #2, #3 
Screws #6 to #9 4 Extractors #6, #7, #8, #9 1997", 12", 1916", 1716" Chicago-Latrobe 445M34 


<> Cy ; I 
CLEVELAND  Chicago-Latrobe* Alden 


4DZK5 
Screw Extractor and Hard Steel Drill Bits 
For R i Drill Mfr. It А ноя 
Studs. Bolts. Serews Size (in.) Туре Modal Bani No. For removing broken screws, bolts, and threaded parts. Extractor is inserted 
Screw Extractors into predrilled hole and broken screw is backed out with a wrench. 
412 to 5% Л Ezy-Ou 653652 Cleveland 445U53 
764 Spiral Flute 65003 Chicago-Latrobe 10218 For Removing Drill Mfr. Item 
#8 to Va EA a 054651 c Cleveland Б EDI Studs, Bolts, Screws Size (in.) с Туре Model Brand No. 
ба piral Flute icago-Latrobe onventional А E 
Vato Va EA Spiral Flute 2RULS Westward 2RULS 2% to 2% 19% Spiral 65025 Chicago-Latrobe 445М30 
Vi to 96 9 Spiral Flute 2RUL9 Westward 2RUL9 196 Ezy-Out (53660 Cleveland 445U61 
582 Ezy-Ou C53653 Cleveland 445U54 Conventional P 
As to Vie % Spiral Flute 2ВОРЇ Westwar 2RUP1 215103 1% Spiral 65027 Chicago-Latrobe 445М31 
Yo Spiral Flute 65005 Chicago atrohe 1U220 1946 Ezy-Out 653661 Cleveland 445U62 
/Д — 65007 hicago-Latrobe 10222 Conventional i 
TAs to 96 Va Ezy-Ou 053654 Cleveland 445059 303% 1% Spiral 65029 Chicago-Latrobe  445M32 
Va Spiral Flute 2RUP2 Westwart 2RUP2 11946 Ezy-Out 053662 Cleveland 445U63 
Jaz Ezy-Ou (53655 Cleveland 445U56 Screw Extractor Drill Bits 
As to 9A 174 Spiral Flute 2RUPS Westward 2RUP3 #10, 5mm #3 Double-Ended Bit 1907P Alden 40714 
7% Spiral Flute 65009 Chicago-Latrobe 10224 #5, #6, 3mm #1 Double-Ended Bit 1257P Alden 4DZL6 
Шы UM NE CX ML LER o o 
1% Ezy-Ou C53656 Cleveland 445U57 14", 6mm E Power 
% to 1 1% Spiral Flute 2RUP4 Westward 2RUP4 14 Extractor Bit 2507Р Alden AH 
Ho Spiral Flute 65013 Chicago-Latrobe 10226 SA " Power 
+ 16", 8mm 5/6 ; 3127P Alden 4DZK9 
1946 to 1% зу ual 65015  Chicago-Latrobe 445М29 Extractor Bit 
н " p 
110156 Az Ezy-Ou (53657 Cleveland 445058 Ж, 10mm 3/8 Extractor Bit 3757 Alden 4DZK8 
Tip Spiral Flute 2RUP5 Westwart 2RUPS " " Power 
101% Түз Spiral Flute 65017 Chicago-Latrobe 10228 V, 12mm 1/2 Extractor Bit 5007P Alden ADZKT 
%4 -- 65019 Chicago-Latrobe 4ЕК89 Screws #11 to #14, 3 " 
1% to 11^ Wy Spiral Flute 2RURT Westward 2RURÍ Bolts 346", 8mm #3 Double-Ended Bit 8403P Alden 407К4 
He Ezy-Ou C53658 Cleveland 445059 Screws #16 to #24, " i 
1% to 1% Эв Spira Fu Е 28/6 = Wes war я 2RUPE Bolts %', 10mm #4 Double-Ended Bit 8404P Alden 407К5 
76 piral Flute icago-Latrobe Screws #4 to #7, , i 
Em D й-б (53059 Cleveland 44560 Bolts #10. 5mm ғ Double-Ended Bit 8401P Alden 4DZK2 
Vis piral Flute UP7 estward 7 Screws #8 to #10, F " 
19i 102 Ts Spiral Flute 65023 Chicago-Latrobe 10234 Bolts 0", 6mm #2  Double-EndedBit 8402Р Alden 40263 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Tap Information & Reference Charts 
 m€—-————— ——————————————————————————/J(JÁAÁÀ———  —————— = __ 
Tap Information and Tap/Drill Size Reference Charts 
TAP TYPES Carbon Steel Diamond 
Chip-Free Thread-Forming Taps БІРДЕ for thread repair tasks that do not require Offers E bises and qs 
a : racy. wear when threading abrasive materials. 
Press against the sides of a hole to form threads, 19" accu 
and don't create chips. Produce cleaner, stronger, Cobalt Hardlube 
and more accurate threads than taps that cut Harder and more wear-resistant than high-speed Features an inner layer of TiAIN that withstands 
threads. Steel. Suitable for high-speed tapping in hard high temperatures and protects against wear and 
Pipe and Conduit Thread Taps materials. an outer layer of WC/C that helps prevent chips 
Used for internal threading of pipes, pipe fittings, High-Speed Steel from sticking to the tool. 
and holes. Offers more resistance to abrasion and heat than TiCN 
Spiral-Flute Taps carbon steel and provides good wear resistance in a Harder and more wear-resistant than ТІМ coating. 
Spiral flutes pull chips out and away from the hole "ange of materials. TiN 
to prevent chips from packing in the hole. Powdered Metal Resists wear and allows for faster speeds than 
Spiral-Point Taps Tougher and less likely to break than cobalt and bright finish. 
An angular point pushes chips in front of the tap, 1191-5060 steel. Finishes and Coatings CHAMFERS 
which helps keep the tap's flutes from clogging. Black Oxide | Г Bottoming 
Straight-Flute Taps bius lubricants to improve wear resistance and — 416 2 chamfered threads in front of the tap. Used 
Chips move into the taps’ straight flutes butare СТІ HOW. for threading near the bottom of blind holes. 
not evacuated during threading. Bright (uncoated) | Modified Bottoming 
MATERIALS Provides a smooth, polished surface. 2.5 to 3 chamfered threads in front of the tap. Used 
Carbide CrC/C primarily in blind holes. 
Provides maximum hardness and excellent Multilayer coating with an inner layer of TiN andan ^ Semj-Bottoming 
resistance to heat and wear. Suitable for tapping | Outer layer of CrC/C. Protects against wear when ^ ә {о 2.5 chamfered threads in front of the tap. Used 
hard materials у Да speeds and requires a rigid tapping ferrous and nonferrous metals. primarily in blind holes. 
setup such as a CNC machine. 
р Plug 
HAND AND SPIRAL POINT TAPS - INCH 3t05 chamfered threads at the front of the | 
Drill Size Representation for Approx. 70-75% Thead Height tap. Used in through holes and blind holes with 
Tap Size Pitch Drill Decimal NEN HSER CUR UGS EGU M adequate space for chips to accumulate in front 
& Pitch Series Size Equivalent Drill Size Representation for Approx. 70-75 » Thead Height of the ta 
Machine Screw Threads Tap Size Drill Decimal p. 
0-80 NF S 0.0469 & Pitch Size Equivalent Т 
1-64 NC 53 0.0595 M1.6 x 0.35 1.25 0.0492 aper 
1-72 NF 53 0.0595 мі 850,5 E * 0051 7 to 10 chamfered threads at the front of the tap. 
226 Ne 50 00700 М22 x 0.45 175 0.0689 Used in through holes. 
Е M2.5 x 0.45 2.05 0.0807 
345 Ne pi 0.0785 M3 x 0.50 25 0.0984 
4-40 NC-UNC 43 0.0890 M3.5 x 0.60 23 0.1142 MES 
4-48 NF 42 0.0935 M4 x 0.70 33 0.1299 
ETU NC 52 ШОП M45 x 0.75 37 0.1457 шат 
5-44 NF 37 0.1040 MS x 080 n 0/1654 
6-32 NC-UNC 36 0.1065 M6 x 1.00 5 0.1969 SAAT 
6-40 NE 33 0.1130 М ШП В QS. 
8-32 NC-UNC 29 0.1360 ШУЫ ШІ 002636 
8-36 МЕ 29 0.1360 M8 x 1.00 TA 0.2756 Bottoming Thread Plug Chamfer 
10-24 NC-UNC 26 0.1470 un x 1 20 83 0336 Chamfer Thread 
Е A X1. E hk 
1022 SUNT 2 Ы 550 M12 x 1.75 10.2 0.4016 лы 
12-28 NE-UNF 15 0.180 M12 x 1.25 10.8 0.4252 |- —— 
Tap Size Drill Decimal we x 200 15 02725 
& Pitch Size Equivalent ч b 
National & Unified Coarse Threads M16 x 1.50 14.5 0.5709 
71-20 7 0.2010 M18 x 2.50 15.5 0.6102 On RIT 
946-18 F 0.2570 M18 x 1.50 16.5 0.6496 
36-16 56 0.3125 M20 x 2.50 17.5 0.6890 
ган "E 12680 ш X 12 185 0,7283 Taper Chamfer Type 
= E х2. f Ы 
Eu E 0454 M22 x 1.50 205 0.8071 PITCH DIAMETER LIMITS 
7-10 27 0.6562 LUE 2 0.8268 A letter followed by a number which shows the 
79 “и 0.7656 М22 х2.00 % 02981 tolerance of pitch diameter over the basic pitch 
1-8 % 0.8750 M27 x 3.00 24 0.9449 4 р р 
| ышын шын ш e шз шш шш 
4-7 fA 1094 x3. 3 1 
1%-6 1 12188 М30 х 2.00 28 1.1024 m PITCH DIAMETER LIMITS. - 
TES Тут 1 E M33 x 3.50 29.5 1.1614 H2 +0.0005" to 5 0010" 
4- 16 Е A - A 
o % — T7810 M36 x 4.00 32 12599 H3 400010704005 
National & Unified Fine Threads H4 30.0015" to 0.0020 
14-8 zu 021300 M36 x 3.00 33 1.2992 H5 40.0020" to 10.0025" 
916-24 | 0.2720 M39 x 4.00 35 1.3780 H6 30.0025" to +0.0030" 
%-24 ü 0.3320 M39 x 3.00 36 1.4173 H7 0.0030" to +0.0035" 
76-20 a 0.3906 PIPE TAPS 
15-20 2%4 0.4531 Nominal NPT & NPTF 
316-18 3964 0.5156 Size Without Reamer With Reamer NPSM NPSC NPSF 
55-18 E^ 0.5781 76-27 C (0.242 A (0.234) — A D (0.246 
34-16 Ths 0.6875 7-27 Q (0.332 2/4 T (0.358) 0 (0.332) R (0.339 
7-14 He 0.8125 14-18 The 4 "Ұр ИЗ Te 
1-12 5%ы 0.9219 %-18 Vio 96 0.630 (special) E^ Зд 
17-12 1%4 1.0469 7-14 Wg 1746 19.0тт Wao 0.705 (special) 
174-12 Ta 1.1719 31-14 Yn 5 4 “4 rn 574 
1%-12 Tha 1.2969 1-11% Ths 1% Tha LZ 1%» 
172-12 174 1.4219 14-11% 13/4 11% Tha 1% = 
National Special 1%-11% 123% 14%4 12952 19764 — 
1-14 He 0.9380 2-115 276 27/4 2% 2% = 
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Tap, Die & Drill Sets Details on page A1. 


Additional tap sizes, materials, and coatings are available on Graing 


High-Speed 
Steel Drill 
Bit & Carbon 
Steel Tap Set 


Wésmwago IRWIN. 4 cosine CL 


Drill Bit and Tap Sets 


Sets include multiple drill bits and taps. The drill bits 


5PXJO 
are used to make holes, and the taps are used to 
create internal threads in the holes. 
No. of Smallest Largest Smallest Largest Item 
Pieces — Thread Size Thread Size Drill Bit Dia. Drill Bit Dia. Tap Sizes Included Brand No. 
НИЕ Speed ms Drill Bit & Carbon Steel Tap Sets E E S Рр "ES 
y #43 #7 #10-24, #10-32, #4-40, #6-32, #8-32, 4-20 Westward 5PXJ0 
13 He 40 1-20 #43 #16 710-24, #10-32, #4-40, #6-32, 78-32, //-20 Irwin Hanson 19T156 
High- Speed Steel Drill Bit & High p Steel EN, pE 
n 20 #7 ш _ И'-20 _ Cle-Line 445M78 * 
PI Y LA Йа in 310-24, #10-32, 36-32, 78-32, 17-13, 14-20, 6-16, 946-18, 74-14 Westward 5PXJ3 
18 жр 7-13 #36 ea in #10-24, #10-32, #6-32, #8-32, 7-13, 14-20, 18-16, 916"-18, 26-14 Chicago-Latrobe 4АІКІ 
18 16-32 7-13 #36 4 іп #10-24, #10-32, #6-32, #8-32, 12-13, 71"-20, 38-16, 946-18, 26-14 Chicago-Latrobe 1М642 ^ 
18 M2.5 M12 2.05mm 10.20mm  M10x1.5, M12x1.75, M2.5x0.45, M3.5x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, М6х1.0, М8х1.25 Westward 5PXJ4 
20 34-40 7-13 #44 Йа in A UR x 40, EE 40, Je 32, 5 32, Еа 1 ER Ve 20, us il б. Y 1 8, плен Chicago-Latrobe  6ZKF9 
2 n qe 6” 
36 #6 Е #36 "a in 20, Vi-20, Vi'-28, 92-16, 94 -24, 9-18, Vo'-24. 146-14, 10 н'-20 Westward 5PXJ5 
36 #6-32 7-20 #36 3%a in #10-24, #10-32, #6-32, 48-32, 213, 77-20, %'-16, УЛв'-18, 7716-14 Chicago-Latrobe 1Р273 
*Spiral Point 
Die Sets ШІ, > аке WESTWARD! ль 
a Right-hand Die sets contain multiple carbon steel hex dies for restoring damaged or rusted external threads on 


thread direction metal and plastic parts in general purpose threading tasks. The dies are turned with a die wrench or a 
standard wrench, and each die can repair one size of thread. 


No. of Smallest Largest Item 
Dies іп Set Thread Size Thread Size Thread Sizes Included Brand No. 
Carbon Steel Hex Die Sets 
Metric _ _ 
7 M6x1.00 М20х2.5 M10x1.5, М12х1.75, M14x2, M16x2, M20x2.5, M6x1, M8x1.25 Greenfield Threading 53РТ23 
7 M6x1.00 M20x2.50 M10x1. 5. M12x1. 75. М14х2. М16х. M20x2.5, Мбх1, M8x1.25 Cle-Line 50CA77 
NC, NF _ _ p _ _ 
б б 1-14, 1'-8, 4-13, 72"-20, 4-20, 14'-28, 94-10, 34"-16, 8 -16, 38-24, Ув- 
= 16 У"-20 1'-14 18, 16'-24, 94711, 96-18, 746-14, 77.20, 74-14, 74-9, 6-12, 916-18 Westward 10M991 
UN 
8 77-28 96-18 17-20, 74-28, 2-16, 34-24, 916"-24, 98-18, 26-20,%6-18 Cle-Line 50CA71 
8 И'-20 іп %'-13, 4-20, 4-10, %-16, 26-18, %-11, 26-14, 946-12 Cle-Line 50CA70 
10 71-20 34-10 V-13, 117-20, 94-10, 36-16, 94e 18, 96 -11, 26-14, %6-12 Greenfield Threading 53PT25 
10 71-28 34-16 7-20, V4"-28, 34"-16, 36'-24, A6'-24, 96'-18, 716-20, 946-18 Greenfield Threading 53РТ22 
10 77-20 1-8 9-13, V/-20, 4520, 4-28, 34-16, 94-24, 167-18, 946524, 76-14, 71-20 — Greenfield Threading 53PT24 
10 И'-20 1-8 F 8, 2:13 120. V 10.571, 5-18 96-1 Le i S Ye 12 Cle-Line 50CA75 
F б 2-13, 72"-20), 4-20, И'-28, 11-10, 34-16, 38-16, 5-24, Ув- 
Carbon Steel Hex Die Sets 16 A20 2646 18, Ме'-24, 9-11, 96-18, 146'-14, 74-20, 946-12, 9618 Westward  10M990 
Р F 1714, 1-8, 12-13, 2-20, Vi"-20, V4'-28, 317-10, 347-16, 96-16, 36-24, Yis" ; я 
i 20 74"-20 1-8 18, 5467-24, 9411, 94-18, 746-14, 220,714, 79, "12, 96'-18 Greenfield Threading 53PT21 
БОСА? UNC, UNF | 
77-20 1"-20 43, 7"-20, Va" 220), V 28, %- 716, 3g RM Ae- 18, Ув" 2 26514, Te -20 Cle-Line 50АТ18 
б , 1714, 1-8, 707-13, 17-20, Vi'-20, 428,240, 2-16, 4'-16, 78-24, У6- 
20 А0 pa 18, 516-24, 96'-11, 94-18, 76-14, 26:20, 714, 4:9, #87-12, 916-18 Cleveland 20X693 


High-Speed Steel Drill, 
Carbon Steel Tap 
& Carbon Steel Die Set 


2ETL5 : А 5 IRWIN 
Drill Bit, Tap and Die Sets HANSON. 88 
Drill bit, tap, and die sets include multiple drill bits, taps, and dies. The drill bits 
make holes, the taps create or repair internal threads in holes, and the dies 
create or repair external threads on parts that will be screwed into tapped holes. 
No.of Number Number No. of Item 
Pieces — OfDrills OfTaps Dies in Set Drill Bit Dia. Included Die Thread Sizes Included Brand No. 


High-Speed Steel Drill, Carbon Steel Tap & Carbon Steel Die Sets 
Straight Flute Tap Type & Hex Die Shape _ 
#0, #16, #19, #20, #21, #25, #29 


#3 430.236 239 243 #7 29 4 #10-24 NC, #10-32 МЕ #12-24 NC, #4-40 NC, #6- 32 NC, 48-32 NC, %"-13 NC, %"-20 NF, %4'- 


ҚАНЫ ТАН ТЫНЫ оча 20 NC, 14-28 МЕ, 78"-27 NPT, %'-28 BSP, 34-16 NC, 36-24 NF, 56-18 NC, %46'-24 NF, 26-14: Irwin 
117 36 34 34 in, гіп, Serin "Yes in, P in, и No, 745-4 NF, М10х1.25, М10х1.50, M1 1x1.50, M12x1.50, М12х1,75, М3х0.50, M4x0.70, Hanson 2115 
"Wm BEHJLGRSUZ МАх015, M5x0.80, M5x0.90, M6x1.00, М7х1.00, М8х1.00, M8x1.25, M9x1.00, М9х1.25 
High-Speed Steel Drill, b; -Speed Steel Tap & Carbon Steel Die Sets 
Straight Flute Tap Type & Round Die Shape " 
10.2 mm, 5 mm, 6.7 mm, reenfield 
15 5 5 6 mm, 85 mm M10x1.50, M12x1.75, M6x1.00, M7x1.00, M8x1.25 Threading 449MS1 
Multiple-Size Tap Sets 
Include multiple taps in a range of thread sizes for Eno 
creating internal threads in holes of various sizes 
No.of Thread Thread Item 
Pieces Standard Thread Sizes Included Limit Brand М. 
407C44 4 UNC 310-24, #12-24, #6-32, #8-32 H2 Speedtaps 401830 


4 UNC М10х1.50, M12x1.75, М6х1.00, M8x1.25 — H2 Speedtaps 401824 
10 UNC, %'-13, 2-20, 14"-20, 71"-28, 9-16, H3 Greenfield 407С44 
UNF 9-24, У6-18, Ув-24, Ив'-14, 46-20 Threading 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Tap Kits 


For more information on taps, see page 226 
WIDIA GTD® <> cue-uve. <C> „„ WESTWARD’ 


Three-Piece Tap Kits 

Each kit contains three straight-flute taps with the same thread size, thread 
length, and overall length but different chamfer types. One tap has a taper 
chamfer, one tap has a bottoming chamfer, and one tap has a plug chamfer. 


Thread Overall Pitch Item 
Tap Thread Size — Length Length Diameter Limit Brand No. 
Left-Hand, Bright Finish, High-Speed Steel 
4 Flute, UNC 407008 
#8-32 3 in 2 іп H3 Greenfield Threading 407008 
14-20 1 2^in H3 Widia GTD 3FMK1 
96-18 1 vein 2% in H3 Widia GTD 3FMK6 Thread Overall Pitch Item 
34-16 lin 3in H3 Widia GTD 3FML5 Tap Thread Size — Length Length Diameter Limit Brand No. 
393 1 242 in 3 %in H3 Widia GTD 3FMP3 M10-1.50 1 Жіп 216 in D6 Westward STWA6G 
4 Flute, UNF M12-1.75 1546 in 3% in D6 Greenfield Threading 53Р/99 
#10-32 7^ in 2 іп H3 Greenfield Threading 407009 М12-1.75 12/2 in 3%іп D6 Westward STWA7 
14-28 ¥% in 235in H3 Greenfield Threading — 53PV26 M14-2.00 1 З 195 in D7 Greenfield Threading — 53PV98 
Ve-24 Tin 2% in H3 Widia GTD 3FML1 M16-2.00 1 3 1916 in D7 Greenfield Threading 53Р/97 
39-24 1 Vin 3 in H3 Widia GTD 3FML9 M16-2.00 1 131 in 31% in D7 Westward 5TWAS 
%-20 12% in 3535 in H3 Widia GTD 3FMP7 M18-2.50 156 іп 4 Vo in D6 Greenfield Threading 53Р/96 
Right Hand, Bright Finish, High-Speed Steel M20-2.50 1 іп 41% in D7 Greenfield Threading — 53PV95 
2 Flute, UNC M20-2.50 2in 4 1980 in D7 Westward 5TWC1 
11-64 35 in 1 Vis in Hi Widia GTD 53ML40 M24-3.00 2 1/5 in 4 2% in D8 Westward 5TWC2 
12-56 7Ac in 155 in H2 Cle-Line 407D42 M4-0.70 ¥% in 2 іп D4 Westward STWA1 
2 Flute, UNF M4-0.70 34 in 25 in D4 Widia GTD 16956 
#0-80 He in 1 %in H1 Widia GTD 53ML46 M5-0.80 7 in 2% in D4 Westward STWA2 
11-72 35 in 1 "As in H1 Widia GTD 53ML35 M5-0.80 7 in 2 s in D4 Widia GTD 10970 
3 Flute, Metric M6-1.00 1 2 іп D5 Westward 5TWA3 
M3-0.50 7.87mm 49.28 mm D3 Cleveland 435L52 M6-1.00 1 2 іп D5 Widia GTD 10978 
3 Flute, Metric Coarse M7-1.00 Tin 2 232 in D5 Widia GTD 16998 
M2-0.40 TAs in 194in D3 Widia GTD 10938 M8-1.25 1 іп 2 2% in D5 Westward STWAS 
M3-0.50 56 in 196 іп D3 Widia GTD 10948 4 Flute, Metric Fine 
3 Flute, Metric Fine М4.5-0.75 тіп 2%іп D4 Greenfield Threading 53Р/92 
M2.5-0.45 win Tsin D3 Greenfield Threading — 53PV94 M4-0.70 Жіп 2 Vs in D4 Greenfield Threading 53PW24 
M2-0.40 Tas in 1% in D3 Greenfield Threading 5ЗРІМ26 М5-0.80 Yin 2 Ys in D4 Greenfield Threading 53РМ/23 
M3.5-0.60 36 in 2 in D4 Greenfield Threading 53Р/93 M6-1.00 Yin 2 vain D5 Greenfield Threading ^ S3PW22 
M3-0.50 Ae in 1 94e in D3 Greenfield Threading 53РМ/25 M8-1.25 Te in 2 2% in D5 Greenfield Threading 53PW21 
3 Flute, UNC 4 Flute, UNC 
#2-56 TAs in 1%іп Н2 Cleveland 435L23 #10-24 Y in 2 Ys in H3 Cleveland 435M25 
#2-56 Ae in T%in H2 Greenfield Threading _ 150750 #10-24 Zin 2%in = Widia GTD AGP93 
32-56 Ths in 194in H2 Widia GTD 4AHL1 #10-24 %in 2% in H2 Cle-Line 407051 
13-48 % in 195 in H2 Cle-Line 407D43 #10-24 Фіп 2%іп H2 Greenfield Threading — 15J763 
23-48 35 in 1 94e in H2 Cleveland 435L30 #10-24 7 in 2 Ys in H2 Widia GTD 53MK78 
#3-48 Y» in 1334s in H2 Greenfield Threading — 150751 #10-24 Фіп 23іп H3 Greenfield Threading — 15J764 
23-48 Ys in 1334s in H2 Widia GTD 4AHL2 #10-24 Jin 2 v5 in H3 Westward 5PXK1 
44-40 1965 in 17% in H2 Cleveland 435L44 #12-24 Vo in 2% in H3 Cleveland 435M46 
44-40 еіп 176 in = Widia GTD 4GP74 #12-24 1546 in 2% in — Widia GTD 4GR02 
#4-40 Ms in 175 in H2 Greenfield Threading — 150753 #12-24 1946 in 2 іп H3 Greenfield Threading — 15J767 
24-40 Ms in 175 in H2 Widia GTD 4AHL6 #12-24 196 in 2%in H3 Widia GTD 53МК54 
44-40 55 in 175 in H2 Westward 5РХ/8 18-32 36 in 2 Vs in H2 Cleveland 435L94 
45-40 19 in 1 9e in H2 Cleveland 435L58 18-32 36 in 2 Vs in H3 Cleveland 435M03 
#5-40 96 in 1 9s in — Widia GTD 4GP79 98-32 Жіп 2 іп = Widia GTD AGP88 
#5-40 55 in 11%віп H2 Greenfield Threading — 150755 #8-32 Фіп 2 біп H2 Cle-Line 407D49 
25-40 ¥% in 1 1546 in H2 Widia GTD ДАНМО #8-32 34 in 2 Vs in H2 Greenfield Threading — 15J760 
16-32 35 in 2in H3 Cleveland 435L77 18-32 34 in 2 Vs in H2 Widia GTD 53MK95 
16-32 Ts in 2in H1 Widia GTD 53MN85 #8-32 Ya in 2 Vein H3 Greenfield Threading — 15J761 
#6-32 Te in 2in H2 Cle-Line 407D47 18-32 3A in 2 Vin H3 Westward 5PXKO 
#6-32 Tsin 2in H2 Greenfield Threading 151757 #8-32 Yin 2 in H3 Widia GTD 4AHM8 
#6-32 Te in 2 in H3 Westward 5PXJ9 YA'-20 % in 2% in H1 Cleveland 435М58 
16-32 Ts in 2in H3 Widia GTD 4AHM4 14-20 % in 2 іп H2 Cleveland 435M63 
3 Flute, UNF 34-20 % in 2 іп H3 Cleveland 435M71 
#2-64 sin Тп Н2 Widia GTD 53ML26 7-20 1 20 іп = Widia GTD 4GR11 
#3-56 35 in 196 in H2 Cle-Line 407D44 34-20 1 2 іп H1 Greenfield Threading — 15J769 
43-56 % in 1 9e in H2 Cleveland 435L34 14-20 1 2% in H2 Greenfield Threading — 15J770 
#3-56 win 1946 in H2 Greenfield Threading _ 15J752 14-20 1 2 Vs in H2 Widia GTD 53ММ40 
13-56 Y» in 1334s in H2 Widia GTD 53ML20 14-20 1 2% in H3 Greenfield Threading — 15J771 
#4-48 Ts in 1%in H2 Cleveland 435L48 74-20 1 2 vs in H3 Westward SPXK3 
44-48 еіп 176in H2 Cle-Line 407D45 96-18 Mein 22% in H3 Cleveland 435M98 
14-48 Asin 176in H2 Greenfield Threading — 150754 Vie -18 1 Жіп 22% in == Widia GTD 46819 
24-48 Ms in 175 in H2 Widia GTD 53ML14 346-18 1% in 2 2% in H3 Greenfield Threading — 15J773 
25-44 1964 in 1 1% in H2 Cleveland 435L62 346-18 1 in 2 2%2 in H3 Westward 5РХК5 
45-44 35 in 1 156 in H2 Cle-Line 407046 546-18 1in 2 2380 in НЗ Widia GTD 4AHP9 
#5-44 36 in Tsin H2 Greenfield Threading — 15J756 96-16 34 in 2 1s in = Cleveland 435N25 
#5-44 Win 11%6іп H2 Widia GTD 53ML10 34-16 1 in 2 '%e in = Widia GTD 4GR27 
#6-40 Tie in 2in H2 Cle-Line 407D48 38-16 1^in 2 5c in H3 Greenfield Threading — 15J775 
#6-40 THe in 2in H2 Greenfield Threading — 150759 %-16 1 Жіп 2 1916 in H3 Westward 5PXK7 
#6-40 THe in 2in H2 Widia GTD 53ML03 39-16 1% in 2 1916 in H3 Widia GTD 4AHT7 
4 Flute, Metric TAe-14 % in 3 9 in H3 Cleveland 435N44 
M10-1.50 — 3175 mm  74.61mm D6 Cleveland 435N40 26-14 1 is in 3 Ye in — Widia GTD 46835 
М12-1.75 42.07тт 85.72 mm D6 Cleveland 435N59 76-14 1 sin 3 982 in H3 Greenfield Threading — 19J777 
M14-2.00 X 4207mm  9128mm D7 Cleveland 435N81 76-14 1 %ein 3 982 in НЗ Westward 5PXK9 
М16-2.00  46.04mm 96.84 тт D7 Cleveland 435P07 76-14 1 sin 3 95, in H3 Widia GTD 4AHWS 
M20-2.50 50.80 тт 19.51 mm D7 Cleveland 435P34 12-13 ‘Ae іп 3% іп H3 Cleveland 435N66 
M4-0.70 19.05mm — 5410 mm D4 Cleveland 435L85 12-13 12082 in 3% in — Widia GTD 46843 
М5-0.80 1270 тт 60.45 тт D4 Cleveland 435M42 2-13 1 22 in 3% in H3 Greenfield Threading 15779 
M6-1.00 16.00mm 63.50 mm D5 Cleveland 435M54 2-13 1? in 3% in H3 Westward 5PXL1 
М8-1.25 17.53mm 69.09 mm D5 Cleveland 435N14 %6-12 12/2 in 3 %гіп = Widia GTD 4GR51 
4 Flute, Metric Coarse %6-12 1 3 1959 in H3 Cleveland 435N85 
M10-1.50 34 in 21s in D6 Greenfield Threading 53PW01 946-12 12782 in З 195 in H3 Greenfield Threading 15/781 
EX 
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Thread Overall Pitch Item Thread Overall Pitch Item 
Тар Thread Size Length Length Diameter Limit Brand No. Тар Thread Size Length Length Diameter Limit Brand No. 
%6-12 1 2782 in 3 1980 in H3 Westward 5PXL3 %-18 1176 іп 3 1316 in H3 Widia GTD 4AKF3 
%6-12 12/ in 3 1982 in H3 Widia GTD ДАКС1 ТИв'-16 1 1916 in 4 Уә in H3 Greenfield Threading — 15J786 
58-11 1 54e in 3 34e in — Widia GTD 4GR59 34-16 1 75 in 4% in H3 Cleveland 435P28 
98-11 156 in 3 9e in H3 Cleveland 435N93 31-16 2in 4% in — Widia GTD 4GR71 
38-11 1 1346 in 3 1316 in H3 Greenfield Threading _ 150783 34-16 2in 4 іп H3 Greenfield Threading — 15J788 
%'-11 1 1316 in 3 1s in H3 Westward 5PXL5 34-16 2in 41^ in H3 Westward 5TVY8 
358-11 1 1346 in 3 34e in H3 Widia GTD 4АКС9 31-16 2in 4% in H3 Widia GTD 4AKH1 
1468-11 1 54e in 4 Vo in H3 Greenfield Threading — 150785 14-14 2 іп 4 "Ac in 2B Widia GTD 53MN66 
34'-10 1 зіп 4 in H3 Cleveland 435P24 78-14 2 іп 4 "Vis in H4 Cleveland 435P42 
3410 2in 4 ^ in — Widia GTD 4GR67 79-14 2 %2 in 4 Ag in H4 Greenfield Threading — 15J790 
34-10 2in 4 in H3 Greenfield Threading _ 150787 7-14 2 %2 in 4 t^e in H4 Westward 5Т/70 
34'-10 2in 4 in H3 Westward 5TVY7 78-14 2 2 in 4 "Vie in H4 Widia GTD 10923 
%-10 2in 4% in H3 Widia GTD 4AKF7 1-12 2% in 5 Yin 2B Widia GTD 53MN63 
78-9 2 ‘2 in 4 "e in — Widia GTD 4GR75 1-12 2 V» in 5 Vs in H4 Widia GTD 46276 
78-9 2 %2 in 4 "Ac in H4 Cleveland 435P38 18-12 2 9^c in 5 6 in H4 Widia GTD 46291 
78-9 2 Үзіп 4 16 in H4 Greenfield Threading — 15J789 4 Flute, UNS 
78-9 2 %2 in 4 Vie in H4 Westward 5TVY9 346-24 % in 2 36 in 2B Widia GTD 53MN67 
78-9 2 іп 4 ie in H4 Widia GTD 10917 16-11 1 '5^e in 4 Vio in H3 Cle-Line 407D54 
1-7 2 віп 5 “ein 2B Widia GTD 53MN55 TAg'-16 1 1946 in 4 Veo in H3 Cle-Line 407D55 
1-8 2 Vb in 5 Yin = Widia GTD 4GR83 ТИв'-16 156 in 4 Vio in H3 Cleveland 435P15 
1'-8 2 in 5 Vs in H4 Cleveland 435P49 Tie -11 1 Ya in 4 V» in H3 Cleveland 435P11 
1-8 2 in 5 V in H4 Greenfield Threading — 15J791 1-14 2 in 5 Vs in H4 Cleveland 435P56 
1-8 2 іп 5 Yin H4 Westward 5TVZ1 1-14 2 іп 5 Yin H4 Greenfield Threading — 15J792 
1wW-7 2% віп 5% in H4 Westward 5Т/75 1-14 2 V» in 5 Vs in H4 Widia GTD 53ML60 
1-7 2 віп 5 Ae in H4 Westward 5TVZ3 6 Flute, UNF 
1'-8 2%in 5 Vs in H4 Widia GTD 16929 1-12 2 віп 5 % in H4 Widia GTD 46299 
1-7 2 %6 in 5% in H4 Widia GTD 46295 1-12 3in 655 in H4 Widia GTD 4HF16 
1%'-7 2 %6 in 5 Ae in H4 Widia GTD 46287 13-12 Зіп 6 ^c in H4 Widia GTD 53ML52 
1%-6 Зіп 6 e in H4 Widia GTD 53ML55 Right Hand, TiN-Coated, High-Speed Steel 
1€-6 3 in 635 in 2B Widia GTD 53MN36 3 Flute, Metric 
12-6 3 in 6*5 in H4 Widia GTD 4HF12 M2.5-0.45 12.70 mm 46.04 mm D3 Greenfield Threadin 434Y81 
4 Flute, UNF M2-0.40 11.11 тт 44.45 mm D3 Greenfield Threading 434Ү80 
#10-32 іп 2%іп Н2 Cleveland 435M30 M3-0.50 7.87 mm 49.28 mm D3 Greenfield Threading 434Ү82 
#10-32 іп 2% in H3 Cleveland 435M38 3 Flute, UNC 
#10-32 віп 2% in — Widia GTD 4GP97 #2-56 TAs in 1% in H2 Greenfield Threading 53PW29 
#10-32 % in 2% in H2 Cle-Line 407D52 43-48 іп 11%6іп H2 Greenfield Threadin 434Y92 
#10-32 %in 2% in H2 Greenfield Threading — 150765 #4-40 s in 1%in H2 Greenfield Threading 53PW18 
#10-32 % in 2% in H2 Widia GTD 53MK66 #5-40 s in 1 1916 in H2 Greenfield Threadin 53PW12 
#10-32 % in 23іп H3 Greenfield Threading — 15J766 16-32 36 in 2in H3 Greenfield Threading 53PW10 
#10-32 Zin 2% in H3 Westward 5РХК2 3 Flute, UNF 
#10-32 Фіп 2% in H3 Widia GTD 4AHN7 13-56 Vb in 1 54e in H2 Greenfield Threadin 434Y93 
112-28 іп 2*6 in H3 Cleveland 435M50 14-48 s in 1%in H2 Greenfield Threading 53PW17 
#12-28 196 in 2% in H3 Cle-Line 407D53 %5-44 516 in 1 1516 in H2 Greenfield Threadin 53PW11 
#12-28 1%e in 2% in H3 Greenfield Threading — 15J768 #6-40 36 in 2in H2 Greenfield Threading 53PWO9 
#8-36 36 in 2 sin H2 Cleveland 435M07 4 Flute, Metric 
18-36 Эд in 2 віп Н2 Cle-Line 407D50 M10-1.50 19.05 mm — 74.68 mm D6 Greenfield Threadin 434Y87 
10-36 34 in 2 V in H2 Greenfield Threading — 15J762 М12-1.75 23.88 тт 85.85 mm 06 Greenfield Threading 43488 
#8-36 34 in 2 s in H2 Widia GTD 53MK83 M14-2.00 25.40mm 91.19 mm D7 Greenfield Threadin 434Y89 
И'-28 y in 2 іп H3 Cleveland 435M85 M16-2.00 25.40mm 96.77 mm D7 Greenfield Threadin 434Y90 
J4'-28 1 2 in — Widia GTD 4GR15 M4-0.70 9.65 тт 5410тт D4 Greenfield Threading 434Ү83 
J4'-28 1 2%in H3 Greenfield Threading — 15J772 M5-0.80 12.70mm 60.45 mm D4 Greenfield Threadin 434Y84 
4-28 1 2 in H3 Widia GTD ДАНР5 M6-1.00 16.00mm 63.50 mm D5 Greenfield Threading — 434Y85 
Yie-24 Тив in 22% in H3 Cleveland 435N08 M8-1.25 17.53 тт 69.09 mm D5 Greenfield Threadin 434Y86 
Ae'-24 1¥%in 22% in = Widia GTD 4GR23 4 Flute, UNC 
Ae'-24 1%in 22% in H3 Greenfield Threading 15,774 #10-24 іп 23іп H3 Greenfield Threading 53PW32 
Ae'-24 1 іп 22) in H3 Widia GTD 4AHT3 #12-24 Vb in 2 5% in H3 Greenfield Threading 53PW30 
3-24 ¥ in 2 16 in H3 Cleveland 435N33 10-32 іп 2 зіп H3 Greenfield Threading 53PWO4 
¥'-24 174 іп 2 1946 in — Widia GTD 4GR31 20 % in 2 vin H3 Greenfield Threadin 53PW34 
3-24 Тиіп 2 1946 in НЗ Greenfield Threading 157776 3Ae'-18 Te in 2 2342 in H3 Greenfield Threading 53PW16 
%-24 1 Жіп 216 in H3 Widia GTD 4AHW1 36-16 34 in 216 in H3 Greenfield Threading 53PW20 
76-20 %in 3 5 in H3 Cleveland 435N50 76-14 %in 3 %2 in H3 Greenfield Threading 53РМ/08 
7As"-20 1 "^e in 355 in — Widia GTD 4GR39 Y5'-13 15e in 3*5 in H3 Greenfield Threading 53PW36 
“6-20 1 “ein 355» in H3 Greenfield Threading — 150778 %6-12 1 31%2іп H3 Greenfield Threadin 53PW02 
?в-20 1 cin 3 582 in НЗ Westward 5PXLO %-11 1 Yea in 3 1346 in H3 Greenfield Threading 53PW14 
26-20 176 in 3 5» in H3 Widia GTD 4AHW9 34-10 17 іп 4 in H3 Greenfield Threading — 53PW28 
%'-20 1916 in 3 5s in H3 Cleveland 435N73 18-9 2 Үз in 4'Ув1п H4 Greenfield Threading 53PWO05 
9%"-20 12%21П 3% in — Widia GTD 4GR47 1-8 2 іп 5 Yin H4 Greenfield Threading 53PW37 
7-20 1 2782 іп 3% іп НЗ Greenfield Threading _ 150780 4 Flute, UNF 
V5'-20 1 2%: in 3% in H3 Westward 5PXL2 #10-32 Vb in 2% іп H3 Greenfield Threading 53PW31 
V5'-20 12% in 3% in H3 Widia GTD 4AHX7 #8-36 36 in 2 Vin H2 Greenfield Threading 53PW03 
%6-18 12/іп З 1%2 in — Widia GTD 4GR55 И'-28 Ув in 2 іп H3 Greenfield Threading 53PW33 
Ae'-18 1 3 1952 in H3 Cleveland 435N89 546-24 1s in 2 32 in H3 Greenfield Threading 53PW15 
946-18 1 2782 in 3 1980 in НЗ Greenfield Threading _ 150782 ¥'-24 3^ in 2 1946 in НЗ Greenfield Threadin 53PW19 
946-18 1 2%: in 3 1982 in H3 Widia GTD 4AKC5 746'-20 тіп 355 in H3 Greenfield Threading — 53PW07 
%-18 11%віп З 16 in — Widia GTD 4GR63 "20 1946 in 3*5 in H3 Greenfield Threadin 53PW35 
%-18 156 in 3 1916 in H3 Cleveland 435N99 38-18 1 %a іп 3 %e in H3 Greenfield Threading 53PW13 
%-18 11%віп 31%віп H3 Greenfield Threading — 15J784 34-16 1 75 in 4 Ain H3 Greenfield Threading 53PW27 
178-14 2 зіп 4 16 in H4 Greenfield Threading 53PWO6 
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Tap and Die Sets 


Sets contain multiple taps 
and dies for threading tasks. 
Taps create internal threads in 
holes, and dies create or repair external threads 
on parts that will be installed in the holes. 


No. of Max. Die 
Pieces Min. Tap Thread Size Max. Tap Thread Size Thread Size 
Carhon Steel Taps & Carbon Steel Die Sets 

Plug, Taper Tap Chamfer & Hex Die Shape 


1-27 12-13, V7"-20 19-20 
40 74-40 12-20 19-20 
40 M3x0.5 M12x1.75 M12x1.75 
41 M3x0.5 M12x1.50, М12Х1.75 — M12x1.75 
42 74-40 12'-20 12'-20 
42 M3x0.5 M12x1.75 M12x1.75 
66 M3x0.5 M24x3.00 M24x3 
77 M3x0.5 12x1.75 M12x1.75 
14 m ы М18х2.50 М18х2.5 
1-43, 7"-20 12-20 
рің, Тарег Tap Chanter & Round Die Shape 
#4-4 "13 12-13 
di VAR 20 2 -16 34-16 
64 74-40 1-14 
110 44-40 vi 8 34-16 
Plug Tap Chamfer & Hex Die Shape 
1 #10-32 Va'-20 34-20 
24 Vg -27 12-20 19-20 
40 7-28 М12Х1.75 М12Х1.75 
41 17-20 17-13, V7-20 15-20 
53 7-27 WAG 31-16 
53 M3x0.5 M18x2.50 M18x2.5 
75 И'-20 v - 20 w - 20 
76 #4-40 17-20 19-20 
Plug Тар Chamfer & Round Die Shape 
12 1-20 12-13 12-13 
16 4-20 34-10 34-10 
21 34-20 31-10 341-10 
22 И'-20 12-20 19-20 
30 1-20 %-16 34-16 
45 V 15 1-14 
High-Speed Steel Taps & Carbon Steel Die Sets 
Plug, , Taper Tap Chamfer & Round Die Shape 
4 3х0.5 13, 172"-20 1%” 
Plug Tap Chamfer & Round Adjustable Die Shape 
1 Yi -20 7-13 Y?-13 
16 M6x1 M18x2.50 M18x2.5 
18 34-40 71-20 420 
23 14-20 12-20 19-20 
гы 71-20 1-14 T-14 
1-20 1-14 1-14 
Plug Tap Chamfer & Round Die Shape 
10 #12-24 #12-24 #12-24 
10 #2-56 #12-24 #12-24 
13 M6x1 M12x1.75 M12x1.75 
13 Va'-20 Y7-13 Y?-13 
13 14-20 12-13 12-13 
16 M6x1 M14x2 M16x2 
17 74-40 1-20 14-20 
17 74-40 4-20 4-20 
19 70-80 #10-24 #10-24 
23 #4-40 #12-28 #12-24 
25 1-27 17-20 15-20 
39 #12-24 %'-13 15-13 
41 V8 -27 31-16 34-16 
44 И'-20 T-12 T-12 
45 1-20 1-14 1-14 
Plug Tap Chamfer & Round Fixed Die Shape 
18 74-40 14'-20 14-20 
53 И'-20 1-8 1-8 
34-20 12-20 19-20 
High: -Speed Steel Taps & ІНЕ Speed Steel Die Sets 
Plug, aper Tap Chamfer & Round Fixed Die Shape 
4-40 1"-20 12-20 
di 7-27 34'-16 31-16 
64 4-40 1-14 1-14 
110 4-40 34"-16 34-16 
Plug Tap Chamfer & Round Die Shape 
1 M6x1 M12x1.75 М12Х1.75 
17 М2.5х0.45 M6x1.00 M6x1 
Plug Tap Chamfer & Round Fixed Die Shape 
12 1-20 413 "13 
12 71-28 Y7-20 12-20 
16 31-20 3-10 3-10 
16 Va'-28 34"-16 34"-16 
21 1-20 34-10 34-10 
22 71-20 Y7-20 12-20 
30 31-20 341-16 34-16 
45 4-20 1-14 1-14 
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High-Speed 
Steel Taps & 
High-Speed 
Steel Dies 
1PZ44 


Item 
No. 


40L827 
55НҮ18 
55НҮ19 
8ANC7 
3KLR5 
3KLR4 
2ETL6 
3KLR3 
3KLR6 
40L824 


1Р749 
1Р751 
1PZ53 
1Р754 


2ETL2 
5VUC7 
40L829 
2ETL3 
9K174 
9K175 
401825 
2ЕТІ4 


1PZ39 
1Р740 
1PZ41 
1Р748 
1Р742 
1Р743 


401831 


445М58 
445М61 
53PR87 
445М59 
445М62 
445M60 


445М46 
506441 
445М50 
445М53 
4ALHO 
4ALF7 
4ALF8 
445М52 
445М54 
4ALF9 
4ALH2 
357662 
357655 
44548 
4ALF6 


4ALF1 
4ALF3 
4ALF5 


1PZ36 
1Р750 
1P237 
1Р738 


445М63 
50АТ30 


1Р744 
1Р745 
1PZ34 
1P233 
1Р746 
1P247 
1Р235 
1PZ52 


MACHINING 
Taps & Dies 


For more information on taps, see page 2261. 


Combination 
Drill, Tap & 
Countersink Set 
6EXL3 


©creemee (Wesnwarp’ DEWALT | 


Combination Drill, Tap and 


Countersink Sets 


a Right-hand thread direction 

= High-speed steel material 

These sets contain multiple combination drill-tap-and-countersink tools in a 
range of sizes. Combination drills, taps, and countersinks make a hole, create 
threads in the hole, and countersink the top of the hole in one pass. 


No. of Finish - Item 
Pieces Thread Sizes Included Machining Brand No. 
Combination Drill, Tap & Countersink Sets 
6 Ya'-20, #10- 24. #10-32, #12-24, 26-32, 48-32 Bright (Uncoated) Greenlee — 4GB12 
6 end Mad: EE Ц Bright (Uncoated) Greenlee — 1ANZ3 
6 — 710-24, 20-32, #12-24, #6-32, #8-32, 4-20 Bright (Uncoated) Westward 6EXL3 
Combination Drill & Tap Sets Ў 
14'-20, #10-24, #10-32, #12-24, #8-32 Bright (Uncoated) ПеМай 49JP52 
= E | Us 2, ат. 24, #10-32, #12-24, 46-32, #8-32 Bright (Uncoated) Greenlee 30НК33 
ultiple-Size Tap Sets 
#10-24, #10-32, 46-32, 98-32, /- қ Greenfield 
18 13, 14:20, 34-16, 546-18, 746-14 Bright (Uncoated) Threading  445M40 
#10-24, 10-32, #6-32, #8-32, V/- ; Greenfield 
18 13, 14:20, 3-16, 218, 2-14 Bright (Uncoated) Threading 445М42 
310-24, #10-32, #6-32, #8-32, V/'- қ Greenfield 
18 13, 4°20, 5016, 618, 8-14 ім Threading 449M41 
#10-24, 28-32, 7-13, 4-20, ; Greenfield 
20 36-16, 5167.18, 26-14 Bright (Uncoated) Threading 445M44 
310-24, #10-32, #12-28, 18-32, 72-13, Greenfield 
36 Vo'-20, Y4"-20, 4-28, #12-24, 9-16, Bright (Uncoated) Threading 445M43 
34-24, 916"-18, 916'-24, 746-14, 26-20 9 
Thread Overall Item 
Size Length Brand No. 
#10-24 2 Уз іп Greenlee ТРАЈ9 
1310-24 27іп DeWalt 45НЕ96 
110-24 — 2 in Westward 6EXL9 See 
#10-24 29віп DeWalt | 49JP46 
#10-32 2 Ain Greenlee 1FAL1 45HE96 
1310-32 27іп DeWalt 45НЕ97 
#10-32 2%in Westward бЕХМ0 
1310-32 2 Mein BA 49JP47 
512-04 2 йіп Greenlee 1FAL2 © GREENLEE 
412-04 2 Vain DeWalt _ 45HE98 TEX 
#12-24 2%in Westward бЕХМ1 
#12-24 2 "Zein DeWalt 49JP48 DEWALT | WESTWARD’ 
#6-32 2 /әіп Greenlee — 1FAL3 
16-32 2 in Wes ward _ 6EXL7 
18-32 2 Vo in reenlee — 1ANV8 H H 
#8-32  2Visin DeWalt — 45HE95 Combination 
18-32  2%2in DeWalt 49JP45 = 
#8-32 3in Westward 6EXL8 Drills, Taps and 
43 don Wa ане Countersinks 
A - 52 in eWa 
1-20 2%ain Westward БЕХІ5 2 u . : 
220 2 % іп Pavia 49JP49 ^ а Right-hand thread direction 
36-16 3 Жіп reenlee 1АМ75 i 4 
RAG "Hán DeWalt —45HEU - " High-speed steel material 
wae 3 fa in ий Е EX » Bright (uncoated) finish 
- in estwar een Қ 
518 3 %sin Greenlee —ANZ4 — These combination tools drill a hole 
Yw-18 3 %in Реа — 4SHF0? апа create threads in the hole in one 
Yw-18 3%2in  DeWalt ^ 49JP51 : 
99-18 — 3 Vain Westward  8EXL4 ^ Dass. They also create a countersink at 
М10Х15 2%іп DeWal 49JP56 {һе top of the hole that allows a screw 
M5x0.8 29віп DeWalt 49JP53 t b h with the too of the hol 
М6х1.0  2%sin DeWalt  49JPs4 10 SIL flush with the top or tne hole 
M8x1.25 21/9 in ПеЛаі 49/5: A when it is screwed into the hole. 


2265 


MACHINING Scan. Order. Done. === 
Taps Details on page A1. 


Additional die sizes and materials are available on Grainger.com®. 


алар General Purpose Chip-Free 
Metri ў i- ing, a = 
жы e Thread-Forming Taps 
427Х71 » Right-hand thread direction 


General purpose chip-free taps are made from high-speed steel and can create 
threads in a wide range of materials. 


Thread Thread Overall 175% Thread Thread Limit Item Thread Thread Overall 175% Thread Thread Limit Item 
Size _ Length Length Drill Size  / Class of Fit Brand No. Size Length Length Drill Size  / Class of Fit Brand No. 
Black Oxide UNC, Plug 
Metric Coarse, Modified Bottom, Semi-Bottom #10-24 Yo in 2 ys in 4.2/ mm H4/2B Greenfield Threading 154976 
M10x1.5  20.00mm 100.00 тт 8.50 тт 6HX/6HX Walter Prototyp 427X65 14-40 Aes in 1%in = H3/2B Cleveland 435V97 
M3.5x0.6 11.00 тт 56.00 тт 2.90 тт . 6HX/6HX Walter Prototyp 427Х67 UNC, Plug, Taper 
M3x0.5 9.00 mm 56.00 mm 2.50mm . 6HX/6HX Walter Prototyp 427Х66 44-40 Js in 176 in 2.52 mm H3 Widia GTD 2XTX7 
M4x0.7 12.00 тт 63.00 mm 3.30 тт . 6HX/6HX Walter Prototyp 427Х68 16-32 ¥% in 2in 3.10 mm H3 Widia GTD 2XTY1 
M5x0.8 — 13.00mm 70.00 тт . 420mm  6HX/6HX Walter Prototyp 427X69 98-11 1 Vic in 31%віп 3/64 in H7 Widia GTD 2XUM 
M6x1 15.00mm 80.00 тт 5.00mm 6НХ/6НХ Walter Prototyp — 427X70 UNC, UNJC, Bottom, Taper 
M8x1.25 18.00 тт 90.00 mm Н 6HX / 6HX Walter Prototyp 427Х71 112-24 Vo in 2% in 4.95 mm H4 Widia GTD 13X406 
Bright (Uncoated) #6-32 % in 2 in 3.10 mm H3 Widia GTD 13X307 
ейгіс Coarse, Bottom 14"-20 Ys in 2 10 іп 5.70 тт Н4 Widia GTD 13X282 
M10x1.5 13A іп 2 16s in 8.50 mm — OSG 6WGJ5 36-16 34 in 2 1s in 12 in H7 Widia GTD 13X265 
M12x1.75  1?V&in 3% in Ths in = OSG 6WGJ7 12-13 1/6 іп 3% in 11.70 mm H5 Widia GTD 13X258 
M4x0.7 3^ in 2 Vin 3.30 mm — OSG 6WGH4 Y?-13 Tsin 3% in 11.70 mm H7 Widia GTD 13X259 
M8x1.25 1 іп 22% in H — OSG 6WGJ2 UNF, Plug, Taper 
Metric Coarse, Bottom, Taper u 110-3 Vein 2% in 4.40 mm H4 Widia GTD 2ХТҮ5 
795mm 4928 тт 2.75 mm D5 Widia GTD 13X314 ЕДЕ P1 34 in 2 e in 9.00 mm H8 Widia GTD 2XTZ3 
Mano: 5 9.53 тт 54.10 тт 3.65 тт 06 Widia GTD 13X313 TiCN 
M6x1 15.88 imm _ 63.50 тт 5.50 тт D8 Widia GTD 13X311 Metric Coarse, Bottom, Taper = 
M8x1.25  17.48mm 69.09 mm Е 09 Widia GTD 13X310 M3x0 7.95 49.280mÓmm X 2.75 mm D5 Widia GTD 12E991 
UNG: Bottom Wao. > 9. 5 mm 54.10 mm 3.65 mm D6 Widia GTD 12F134 
#10-24 Yo in 2 іп 4.27 mm  . H6/2B-3B Cleveland 435W13 Мәх0; 8 12.70 тт 60.45 mm 4.60 mm D7 Widia GTD 12F132 
12-56 Asin 1% in 1.73 mm 2B OSG 6WGC3 15.88тп 63.50 mm 5.50 mm D8 Widia GTD 12E988 
42-56 Ag in {Ain 1.95 mm H2 / 2B Cleveland 435V96 war js 17.48mm 69.09 mm L D9 Widia GTD 12F128 
14-40 Ys in 176in 2.20 mm 2B OSG p UNC, Bottom 
16-32 Ain 2 in 3.10 mm H3 Widia GTD ^ 2XUAB8 #10-24 in 2%in 427 mm 2B OSG 6WGD7 
#6-32 ¥% in 2in 3.10 mm — H5/2B-3B Greenfield Threading 15K001 43-48 іп 1 16 in 2.00 mm 2B OSG 6WGC6 
#8-32 36 in 2 Vs in 3.75 mm НЗ / 2B Cleveland 4350107 #6-32 36 in 2 in 3.10 mm H3 Widia GTD 12F004 
И'-20 5% in 2%1|п 5.70 mm Н4 Widia GTD 2XUC6 16-32 T6 in 2in 3.10 mm 2B OSG 6WGD1 
Va'-20 5$ in 2Yin 5./0 mm H4 / 2B Cleveland 435W19 18-32 % in 2 Vein 3.40 mm 2B OSG 6WGD4 
14-20 % іп 2 Vo in 5.70 mm H6 / 2B Cleveland 435W21 1-20 % іп 2 V» in 5.70 mm H4 Widia GTD 12E997 
Y4"-20 Tin 2 in 5.70 mm 2B OSG 6WGE1 UNC, Bottom, Taper à un 
Ya 18 1 іп 2 2% in Е 28 056 6WGE7 #10-24 іп 2% in 4.27 mm H4 Widia GTD 12Ғ170 
36-16 3^ in 2 1946 in Тудә in Н5 Widia СТО 2XUD1 0 32 ¥ in 2 in 3.10 mm H5 Widia GTD 12F184 
36-16 1A in 2 s in Jhs in 2B OSG 6WGF3 36-16 34 in 2 1s in azin H7 Widia GTD 12F146 
7Ag-14 1 7s in 3 %2 in U 2B OSG 6WGF9 19-13 1s in 3 16 in 11.70 mm H5 Widia GTD 12F139 
12-20 18/6 in 3% in 12.05 mm H5 Widia GTD 2XUD4 UNF, Bottom 
10"-13 12% in 3% in 2764 in 2B OSG 6WGG5 #0-80 56 in 1% in 1.20 mm 2B OSG 6WGC2 
98-11 1 Vein З TAs in 3/64 in H7 Widia GTD 2XUD5 #10-32 Vin 2%|п 4.40 пт H4 Widia GTD 12E998 
110-32 7 in 2% in 4.40 mm 2B OSG 6WGEO 
7Ae--20 1 sin 3 95 in 9.95 mm 2B OSG 6WGG4 
v —ilwerer Ф. 
PROTOTYP "s 
High-Performance Chip- еш. Thread Thread бай Thread Limit Item 
= ize Len Length — /ClassofFit Тар Material Brand No. 
Free Thread-Forming Taps 7-2. UNC, Modified Bottom, Semi-Bottom 
: kae Multiple Material Ye-18 Әп dein  H5/3B Coba OSG 33VT67 
" Right-hand flute direction Tapping un р 13e in 7 Yain H1372B Cobal OSG 54МС71 
А : М , Plug 
High-performance chip-free taps are harder and more UNF, TiCN, 20-16 Е in im in НТ ] 28 бора 056 Ee] 
МБК ЕЕ We m o n A 
rovide better precision and accura an general , £1 6 in Ба in oba 
ey pro В ; ; dy В Jeng 54MC84 1 in 6 1964 in H11/2B Cobal OSG 54MC80 
purpose taps when used in designated materials. М m Tapping, UNC, TiN 
UNG. ottom 
Thread Thread Overall Thread Limit Item #10-24 Vin 2 2%a in Нб / 2B Cobal OSG 33WG39 
Size Length Length _/Classof Fit Тар Material Brand No. #4-40 Vain 1 %a in H7 Cobal OSG 33WG51 
Multiple Material Tapping, Metric Coarse, TiCN, DIN/ANSI 1-20 % in 2 Yin H6 / 2B Cobal OSG 2TTV5 
Metric Coarse, Bottom UNC, Modified Bottom, Semi-Bottom 
M1.2x0.25 5.00 mm 40.00 mm D5 / 6H Cobal OSG 54MC89 #10-24 Ye in 2 2364 in H7 Cobal OSG 33WE06 
M16x2 20.00 тт 110.00mm 012 /6Н Cobal OSG 54MD62 14-40 Vain 1 5% in НЗ / 3B Cobal OSG 2TTP2 
M6x1 10.00 mm 80.00 mm D8 Cobal OSG 54MD28 #6-32 іп 2in H6 Coba OSG 4APWA 
М7х1 12.00 тт 80.00 mm D8 Cobal OSG 54MD32 %6-32 ye in 2 in H8 Cobal OSG 33WA65 
Metric Coarse, Modified Bottom, Semi-Bottom 10-32 ¥ in 2 Жіп H9 Cobal OSG 33WC90 
М16х2 20.00тт 110.00 mm D7 / 6H Cobal OSG 33VU39 14-20 іп 2 in H7 Coba OSG 33WH64 
M30x3.5  21.00mm 180.00 mm D15 Cobal OSG 54MD91 1-20 % in 2 ^in H6 / 2B Cobal OSG 2TTV8 
M4.5x0.75 9.00 mm 70.00 mm D4 Cobal OSG 33VU54 96-18 іп 22% in H3 Cobal OSG 2TTU7 
Metric Coarse, Plug %6-18 іп 2 2% in H5 / 3B Coba OSG 2TTU6 
M12x1. se 17.00 mm 110.00 mm D11/6H Cobal OSG 54MD55 38-16 3A in 2 бле in H6 Coba OSG 33WL34 
Mix0.25 5.00 тт  40.00m D5 / 6H Cobal OSG 54MC94 %1 Tsin 31У6іп H10 / 2B Cobal OSG 33WX94 
UNC, Mo "Material Tapping, UNC, Bright (Uncoated) yg-11 {sin З As in H6 Cobal OSG 33WR16 
UNC Modified Bottom, Semi-| Bottom 3-10 {Asin 4 in H8 Cobal OSG 33WT12 
Ye in 2 2364 in Н10 Сора! 056 33WH02 UNC, Plug 
% m 36 in 134in H5 Cobal OSG 2TTU1 16-32 35 in H10 Coba 056 33W675 
16-32 36 in 2in НЗ / 3B Cobal OSG 2TTZ5 Multiple Material Tapping, UNE, TiCN, DIN/ANSI 
1-20 іп 2 in H2 Cobal OSG 33WH58 UNF, Bottom 
36-16 3^ in 2 16 in H4 Cobal OSG 33WL28 31-16 {in 4 24 in H10/2B Coba OSG 54MC83 
1-13 % in 3% in H4 Cobal OSG 33WN20 UNF, Modified Bottom, Semi-Bottom 
%*-20 7$ in 3*5 in H10 Cobal OSG 33WX20 110-32 Vo in 2% in НА / ЗВ Соба OSG 33VT58 
%6-12 Тіп 3 3/64 in H6 Cobal OSG 33WP17 UNF, Plug 
98-11 1 Vie in 3 TAs in H6 Cobal OSG 33WR14 EA 16 {in 4244 in H10/2B Coba OSG 54MC84 
38-11 1%ein 3 As in H5 Cobal OSG 33WR10 Steel Tapping Metric Coarse, Black Oxide 
3-10 1%e in 4 Vi in H6 Cobal OSG 33WT02 Metric Coarse, Modified Bottom, Semi-Bottom 
UNC, Plug M1.2x0.25 5.50тт 40.00тт  6HX/5HX High Speed Steel Walter Prototyp 427X42 
#4-40 Vain 1596 in НЗ / 3B Cobal OSG 2TTY8 М1.4х0,3 7.00тт  40.00mm  6HX/5HX High Speed Steel Walter Prototyp 427X43 
38-16 34 in 2 1946 in H4 Cobal OSG 33WL44 M1.6x0.35 8.00 тт 40.00 mm__ 6HX 7 6HX__ High Speed Steel Walter Prototyp 427X44 
34e -12 Тіп 3 3764 in H7 / 3B Cobal OSG 33WP45 Mi0x1.5 20.00 тт 100.00mm 6HX/6HX High Speed Steel Walter Prototyp 427X45 
34-10 134 in 471 n Н /; 2B Cobal OSG 2TTN3 M2.5x0.45 8.00 mm 50.00 mm__ 6HX/ 6HX__ High Speed Steel Walter Prototyp 427Х47 
3-10 1 віп 4% Cobal OSG 33WY68 M2x0.4 6.00 тт 45.00 mm  6HX/6HX High Speed Stee! Walter Prototyp 427X46 
whee aa Material Tapping, UNC. TiCN, DIN/ANSI M3x0.5 9.00 mm  56.00mm  6HX/6HX High Speed Steel Walter Prototyp 427X48 
M4x0.7 12.00 тт 63.00 mm 6НХ/6НХ High Speed Steel Walter Prototyp 427X49 
1-13 % in 42/4 in H8/2B Cobal OSG 54MC40 M5x0.8 13.00тт 70.00 тт 6НХ/6ӨНХ High Speed Steel Walter Prototyp 427Х50 
Her 42 Ts in 42 in H7 /3Б бора! 056 54М058 M6x1 15.00 mm 80.00 mm — 6HX/6HX High Speed Steel — Walter Prototyp 427X51 
ye-11 7 in 42a in H10/ 2B Cobal OSG 54MC51 М8х1.25 18.00 тт 90.00mm 6НХ/6НХ High Speed Steel — Walter Prototyp 427X52 
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MACHINING 
Taps 


Se 


Right Hand 
60HLO4 
REGAL CUTTING TOOLS 
Acme Taps 
= High-speed steel material = 4 flutes 


» Bright (uncoated) finish = 2G thread limit/class of fit 


These taps create trapezoidal Acme threads, which have a 29° thread angle 
and are stronger than similarly sized square threads. Sometimes called 
tandem taps, Acme taps are used for threading through holes on parts that 
allow rotation or transversing (straight-line) movement on equipment that 
will bear heavy loads, such as jacks, valves, and presses. They are installed 
in tap holders in rigid setups such as drill presses and milling machines. 


Thread Overall Item 
Size Thread Length Length No. 
Left Hand 
1 W"-5 2.5600 in 5.4400 in 60HL33 
1-5 2.5600 in 5% in 60HL37 
138-4 3 in 6.0600 in 60HL41 
19-4 3 in 6.3800 in 60HL45 
1-4 5.8800 in 12.6300 in 60HL47 
138-4 5.8800 in 12% in 60HL43 
1-5 5% in 10.1300 in 60HL30 
18-5 5% in 1034 in 60HL35 
1-5 5% in 11.1300 in 60HL39 
Right Hand 
38-12 2.1300 in 4.0600 in 60HLO4 
7-10 1.6600 іп 3.3800 іп 60Н105 
Y2'-10 2.5600 in 5in 60HLO7 
9-8 1.8100 іп 3.8100 іп 60HLO9 
38-8 3.1900 in 6% in 60HL11 
34-10 2in 4¥% in 60HL22 
31-5 2in 4¥% in 60HL13 
31-5 2in 4¥% in 60HL14 
%-6 2іп 4M in 60HL15 
34-8 2in 4% in 60HL19 
32-6 4.3100 in 1.9400 in 60HL17 


Black Oxide 


33YW96 
«c REGAL CUTTING TOOLS 

Pulley Taps 

= Right-hand thread direction = 4 flutes 


= H3 thread limit 


Pulley taps make internal threads in set-screw holes on pulley assemblies, 
and they each have a long shank that acts as an alignment guide as the 
tap reaches through a pulley hub to access the holes. The taps can access 
hard-to-reach holes that a standard tap could not reach, and their shank 
diameter is roughly equal to their thread diameter. 


= High-speed steel material 


Thread Thread Overall 75% Thread Item 
Size Length Length Drill Size Brand No. 
Black Oxide 
1-20 Tin 6 in #7 OSG 33PD22 
7-20 Tin gin #7 056 33YW96 
He'-18 Tin 6 in F 056 33YW97 
96-18 1 іп 8 in F 056 33YW98 
38-16 1 іп біп Зв in 056 33YW99 
38-16 1 іп 8in Ae in 056 33YX01 
38-16 1 іп 10 in Ae in 056 33YX02 
6-14 1 278 in 6in U 056 33YX03 
6-14 12/4 in 8in U 056 33ҮХ04 
13 12V in 6in 2/64 in 056 33ҮХ05 
VE 1 2782 in 8 іп 27064 in 056 33YX06 
Vk 1% in 10 in 2%a in OSG 33YX07 
12-13 1 2782 in 12 іп Thain 056 33YX08 
38-11 1 5¥%a in 6in 13.60 mm 056 33YX09 
38-11 15/5 in 8in 13.60 mm 056 33YX10 
38-11 1 5s in 10 in 13.60 mm 056 33YX11 
38-11 15/58 in 12 іп 13.60 mm 056 33YX12 
330 2in 10 in 16.50 mm 056 33YX13 
34-310 2in 12 in 16.50 mm 056 33YX14 
Bright (Uncoated) 

Yie-18 1 іп 22) in F Regal Cutting Tools 39TA79 
R-AZ 1% in біп йл in Regal Cutting Tools 39TA82 


Thread Thread Overall 75% Thread 
Size Length Length Drill Size 
Black Oxide Finish, High-Performance Spiral Point 
UNC, 2 Flute 
#4-40 Y5 in 4in 2.30 mm 
34-40 Y5 in біп 2.20 mm 
376-32 2% in 4in #34 
#6-32 295i in біп Я34 
#6-32 36 in 6in #36 
UNC, 3 Flute _ 
#10-24 3164 in 4in #23 
#10-24 Зз in 6 in — #23 
48-32 Joa in 4in 3.50 mm 
#8-32 2%4 in біп 3.50 mm 
14'-20 195 in 4in #5 
1-20 195» in біп #5 
6-18 2142 in 6in Ths in 
36-16 Y in біп Р 
36-16 5964 in 6in Jhs in 
TAg-14 2 in 6in V 
Y?-13 2982 in 6in 11.00 mm 
98-11 196 in 6in 13.90 mm 
UNF, 3 Flute 
#10-32 ain 4 in 415mm 
#10-32 3/64 in 6in 4.15 mm 
1-28 1% in біп 75» in 
7Ag-20 775 in 6in 10.00 mm 
12-20 735» in 6in 11.60 mm 
TiCN-Coated, High-Performance Spiral Point 
Metric Coarse, 3 Flute u 
М10х1.5 18.00 тт 150.00 тт 8.50 тт 
М14х2 24.00 тт 150.00 тт 12.00 mm 
М16х2 24.00 тт 160.00 mm 14.00 тт 
M24x3 35.00 mm 200.00 mm 5964 in 
M4x0.7 8.00 mm 100.00 mm 3.30 mm 
M5x0.8 9.00 mm 125.00 mm 4.22 mm 
M6x1 11.00mm 150.00 тт 5.00 mm 
М8х1.25 15.00mm 150.00 mm Н 
Metric Fine, 3 Flute 
M10x1 18.00mm 150.00 тт 9.00 тт 
M10x1.25 18.00mm 150.00 тт Түз in 
M12x1 21.00 тт 180.00mm 11.00 тт 
M12x1.5 21.00 mm 180.00 mm 10.50 mm 
M5x0.5 . 9.00 mm 125.00 mm #16 
Metric Fine, 4 Flute 
M18x2 29.00 mm 180.00 mm 
UNC, 3 Flute 
#10-24 Ae in 47995 in #25 
#8-32 Ags in 42% in 3.40 mm 
34'-20 1564 in 5 5/64 in #7 
Ae'-18 5164 in 5 5/64 in F 
7Ag-14 775 in 5 5/64 in U 
ҮДЕЕ! 2% in 7 %a іп Ta in 
38-11 156 in 7 Эба in 13.60 mm 
341-10 1Vein 7 Yes in 16.50 mm 
UNF, 3 Flute 
#10-32 3764 in 5 5/64 in #21 
%-24 5% in 5 5764 in 8.50 mm 
76-20 2 in 5 5764 in 9.95 mm 
17-20 2% in 7 %a in 11.40 mm 
38-18 156 in 7 %a in 14.50 mm 
3-16 1 %e in 7 “Hea in 17.50 mm 
1-12 Tin 7 “Yea in 23.30 mm 
TiCN-Coated High-Performance Spiral Flute 
Metric Coarse, 3 Flute 
M10x1.5 12.00mm 150.00 mm Т2 in 
М12Х1.75 14.00mm 180.00 тт 10.30 mm 
M16x2 16.00mm 180.00 тт 14.00 mm 
M6x1 7.00 тт 150.00mm 02189in 
М8х1.25 10.00mm 150.00 mm I 
Metric Coarse, 4 Flute 
M20x2.5 25.00mm 200.00тт 17.50 mm 
M24x3 30.00 mm 200.00 mm ЗУ in 
Metric Fine, 3 Flute 
М14х1.5 16.00mm  150.00mm 12.50 mm 
М15х1 12.00 тіп 150.00 mm 
M8x1 10.00mm 150.00 mm Y2 in 
Metric Fine, 4 Flute = 
M18x1.5 16.00 тт 180.00 mm 16.50 тт 
UNC, 2 Flute р 
#8-32 Yin 42% in 3.40 mm 
И'-20 564 in 5 %4 in #7 
UNC, 3 Flute 
36-16 Yin 5 %4 in Js in 
12-13 3964 in 7 Ya in 2764 in 
%6-12 2% in 7 %a in 12.20 mm 
UNC, 4 Flute _ 
347-10 Tin 75%4 in 16.50 mm 
UNF, 2 Flute z 
#10-32 s in 5 %4 in #21 
UNF, 3 Flute B 
96-18 2% in 7 %a in 42.90 mm 


For more information on taps, see page 2261. 


Extension Taps 


» Right-hand thread direction 
Extension taps have long shanks that let them tap deep or hard-to-reach holes. 
They create internal threads in holes, and their reduced-diameter shank clears the 
hole when tapping a hole at a depth that is greater than the taps' thread length. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Item 
No. 


2PFH3 
33XW06 

2PFH4 

2РЕН5 
33YH35 


2PFH8 
2РЕНІ 
2PFH6 
2PFH7 
2PFK3 
2PFJ2 
2PFJA 
2PFJ5 
33YH49 
2PFJ6 
2PFJ7 
2PFJ8 


2PFH9 
2PFJ1 
2PFH2 
2PFK2 
2PFJ3 


54LJ96 
541К05 
54LK10 
54LK26 
54ML86 
54LJ85 
54LJ89 
54LJ92 


54LJ94 
54LJ95 
54LJ97 
54LJ99 
54LJ84 


541К13 


54ML57 
54ML55 
54ML61 
54ML63 
54ML67 
54ML69 
54ML73 
54М175 


54ML58 
54ML66 
54ML68 
54ML70 
54ML74 
54ML76 
54ML80 


54MJ63 
54MJ67 
54MJ76 
54MJ56 
54MJ59 


54MJ82 
54MJ92 


54MJ70 
54MJ72 
54MJ58 
54MJ78 


54MJ17 
54MJ23 


54MJ27 
54MJ31 
54MJ33 
54MJ37 
54MJ20 


54MJ34 


® 


Black Oxide 
Finish, 
High-Performance 
Spiral Point 
2PFH8 


TiCN-Coated, 
High-Performance 
Spiral Point, Metric 
Coarse, 3 Flute 
54LJ96 


TICN-Coated 
High-Performance 
Spiral Flute 
54MJ63 


2267 


MACHINING Scan. Order. Done. == 
Taps Details on page A1. 


Additional tap sizes, materials, and coatings are available on Grainger.com® 
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THREADING 


pM WIDIA СТО <> aceuwe. 
Pipe and Conduit Thread Taps High Speed Steel 


h . . 15K060 Hight Speed Steel 

a Right-hand thread direction NPTF 

Pipe and conduit thread taps create or repair internal threads in pipe, conduit, 15K041 

and fittings so they can mate with parts that have matching external threads. 

No.of Thread Thread Overall Item No.of Thread Thread Overall Item 

Flutes Size Length Length Tap Chamfer Brand No. Flutes Size Length Length Tap Chamfer Brand No. 

Carbon Steel BSPT (R/Rc/Rp) 4 VW-14 Te in 3 іп Semi-Bottom Westward 5TWY2 

с 4. 5 Е "er 3A in 2 Vs in Taper Irwin Hanson 19T150 4 7"-14 136 in 3 %in UE UI Greenfield Threading 15K026 
arbon Stee ` А А odified Bottom, 

A mn Y in 2 и in Semi-Bottom Westward Ec 4 1-14 17%4in Зп EET 056 2WAFS 
8- 4 in біп aper idgi " ; ; odified Bottom, 
1 W-18 demn  27ein  Semi-Bottom Westward 2LXR4 4 У54 17ain 3Min  gemi-Bottom 056 332186 
4 36-18 1 Vein 2 Yo in Taper Ridgid 38HY55 4 Y?-14 196in 3 Жіп Semi-Bottom Greenfield Threading 407020 
4 1-117 134in З ўліп Тарег Ridgid 38HY57 4 "14 1%in 3 іп Semi-Bottom Cleveland 435W65 
4 14-41% 1 %in 4 Vio in Taper Ridgid 38HY58 4 Y? -14 1% in 3 Vs in Semi-Bottom Cle-Line 50AP49 
5 37-14 196in 3 іп Тарег Ridgid 38HY56 4 1-14 1% іп 3 1964 in Standard Widia GTD 53МК05 
7 16-1» | Yin 4T in Taper Ridgid 38HY59 4 Y?-14 196in 3 Жіп Semi-Bottom Westward 5PXH4 
Cobalt NPT 5 4 W-14 158 in 3 іп Semi-Bottom Westward STWXi 
40 Т Мп — 22; Modified Bottom, 056 6VYKO 5 W-4 26.00 тт 125.00mm Modified Bottom, Walter Prototyp — 47V78 
" Р А Modified Bottom, 5 344 % in 3 іп Semi-Bottom Westward 5TWX2 
4 4-18 136 іп 221484 in Semi-Bottom OSG 6VYK1 5 PET Dese y Modified Bottom, ms 
. А ; Modified Bottom ii aln Win Semi-Bottom 2WAF9 
4 38-18 196 in 2 364 in Semi-Bottom ` OSG 6VYK2 Moditied Bottom 
таг 5 34-14 1 2364 in З Ain н * 056 2WAG1 
4 — WA 1min 378i ET вонот, 056 6VYK3 5 wid 1%in 3 %in бет Bonar ата hreading 407D21 
- 4- 8 А ы 
б ; ; Modified Bottom, 5 34-14 1%in 3 іп Semi-Bottom Cleveland 435W66 
5 0-4 — iin 3Ип — Semi-Bottom 056 ҮКА 5 4-14 {hin  3%in Semi-Bottom Cle-Line 50АР55 

High Speed Steel BSPP (G) 5 344 136 in 3 іп Semi-Bottom Westward 5PXH5 
4 1 364 in 2 Ac in Plug — 11V273 5 31-14 1*5 in 3 Ain Semi-Bottom Westward STWU1 
4 x ІН BE 3 Жіп Taper — 36UV97 5 37-14 155 іп 3 in Semi-Bottom Westward 5TWY3 
4 m 26.00 mm 140.00 mm Plug Walter Prototyp _ 429608 5 1-11% 19*4in 3 іп Semi-Bottom Greenfield Threading 15K028 
4 14-11  28.00mm 170.00 mm . Plug WalterPrototyp 429002 5 111 ізі 35i Modified Bottom, 056 2WAG2 
6 20-11 15 uin 101%6in Modified Bottom, Walter Prototyp 427611 f € 2 moeni Bottom. 

“441 ЕЛ ЕЛ , 

High Speed steel BSPT (R/Rc/Rp) 5 1112 1%in — 394 — ^ Semi Bottom 056 337190 
1 Ain 2 іп . Taper — 100319 5 1-11 № 1 A in 3 Я Ш Semi-Bottom Cleveland 435W67 
ТЕКЕ om Sn MSemiBonom” Walter Prototyp мз — —j— 1-114 rhm — 3 cn — -Sem-Botom — — Westward BTWU2 

б ; ; Modified Bottom, 5 1-11% 19 іп 3 іп Semi-Bottom Westward STWX3 
4 0719 әт 39%іл беті-Войот Walter Prototyp 427603 5 іп 39i  Semi-Bottom Westward STWY4 
4 "14 1546 in 4 2%p in Modified Bottom, Walter Prototyp | 427F98 5 14-41% Тіп 4in NM Greenfield Threading 15029 
T 5 174"-11 v ізі 4i Ы 056 2WAF7 

4 — 9-4 — 1 Yin зип Modified Bottom, Walter Prototyp 427602 ee Semi-Bottom 
меншт 5 ТИТ А T%in 4in Semi-Bottom Greenfield Threading 407D24 
F А А odified Bottom, 5 14-41 1Яйп 4in Semi-Bottom Cleveland 435W68 
4 TH din 6 Mein“ semi-Bottom '  — WalterProtolyp 42796 5 W^ 195i 4in Semi-Bottom Westward  5TWUS 
5 341-14 196 in 3 Жіп Taper — 36UW01 7 19-11% 19*in 4%in Semi-Bottom Greenfield Threading 15K030 

High Speed Steel NPS " ; ; Modified Bottom, 

4 — W-8  Vein  27sin  Semi-Bottom Greenfield Threading 15KO60 7 1010 195i 4и Semi-Bottom 056 2WAG6 
4 Yi'-18 Tsin 27віп Semi-Bottom Cleveland 435W92 7 10-1195 13in 4 V. in Semi-Bottom Greenfield Threading 407025 
5 94-14 iain зи Modified Bottom, 056 2WAJ3 7 ІйЙЧІЯ T%in КЕДЩ Semi-Bottom Cleveland 435W69 
eet atton 7 16-110 1%in — 4%in Modified Bottom, 056 ACYEG 

5 34-14 1 2364 in З Ain Ж * OSG 2WAJA т + + т 
Semi-Bottom 7 1W-M^ Тўп 4 JA in Semi-Bottom Westward SPXH8 

ІН е p i Yj ІЕ 
rave rem sim ша NM NER г 22 2. 

High Speed Steel NPT 7 241% 154 in 4% in Semi-Bottom Greenfield Threading 15К031 
2 8-27 9.70 mm 50.80 mm Тарег Widia GTD 2XUK8 7 2-112 1%in 4 іп Semi-Bottom Greenfield Threading 407026 
2 71-18 14.80 тт 49.30 тт Тарег Widia GTD 2XUK9 7 241% 154 in 4 іп Semi-Bottom Cleveland 435W70 
3 14-18 17.40mm 69.09 mm Taper Widia GTD 2XUL6 7 2-117 154 in 4 V5 in Semi-Bottom Westward SPXH9 
3 VASE! 23.75 mm 85.85 mm Taper Widia GTD 2XUL2 7 2-11» 1*%in 4%in Semi-Bottom Westward 5TWUS 
3 31-14 18.92 mm 74.68 mm Taper Widia GTD 2XUL3 7. 2-115 1%in 4 іп Semi-Bottom Westward STWX6 
4 Yie-27 Ts in 2 іп Semi-Bottom Greenfield Threading 15К021 High Speed Steel NPTF i 
4 627 hs in 2 Yo in ашат Cleveland 435W60 4 Ж-27 3A in 2 Ve in Semi-Bottom Greenfield Threading 15К041 
4 Vie -27 Ye in 2 Vs in emi-Bottom Westward STWTS б ; ; Modified Bottom, 

4- АФ Win 2%in Semi-Bottom Greenfield Threading 15К022 4 из Win — 27&ih  Semi-Bottom 056 2WAJ7 
4 8-27 Yin 2 Ys in Semi-Bottom Greenfield Threading 15K023 " ; | Modified Bottom, 
4 78-27 Ain 2 іп Semi-Bottom Westward 2LWT6 4 Wer ш 2% in Semi-Bottom 056 4CYG2 
ifi VAS + ТІ! = = _ 
4 9-27 Jain 2 T in MORBI 0SG 2WAFA 4 4-18 1 e in 2 s in NECEM Greenfield Threading 15K042 
VAS i 2164 | , 
1 — W27 yn ет SemBottom Cleveland ЗБ 4 из Ain Zimin Semi-Bottom 056 ыйыы 
4 8-27 Yin 2 Vs in Semi-Bottom leveland 435W62 б ; ; Modified Bottom, 
4 7-27 % іп 2 № in Semi-Bottom Westward 5PXHO 4 0-18 1%іп 2%ы Semi-Bottom 056 2\НАК2 
4 18-27 Уд іп 2 Ve in Semi-Bottom Westward 5PXH1 . | ; Modified Bottom, 
4 7-27 % in 2 іп Semi-Bottom Westward 5TWT6 4 W-1B l9&in — 29 «in Semi-Bottom 056 2WAKS 
4 1-27 КАШ 2 Ve in EUR UU Westward 5TWT7 4 12-314 196in 3 Жіп EUR II Greenfield Threading 15K044 
қ odified Bottom, " ; Р odified Bottom, 
4 8-27 14.00 mm 90.00 mm Sem Bottom Walter Prototyp 427180 4 Y?-14 19? in — 37&in Semi-Bottom 056 2WAK9 
4 5-18 1 ein 2 sin emi-Bottom Westward 2LWT7 б ; ; Modified Bottom, 
4 18 1¥%sin — 2%s in Medien БОШОТ, 056 2WAF1 ы sn Mi ж. Semi-Bottom = 2888 
: emi-Bottom 5 — 944 — 126i Зип Modified Bottom, 056 2WAKG 
4 77-18 1 As in 2 Fis in Semi Bottom Cleveland 435W63 Semi-Bottom 
4 4-18 1 ein 2 "^e in emi-Bottom Westward STWT8 б ; ; Modified Bottom, 
4 — W-18 iVein  27ein беті-Войот Westward STWYO ө: ee i = ince ⁄ in — Semi-Bottom 056 2WAKB 
б Modified Bottom, 5 30-14 1*5 in 3 Ain Semi-Bottom Cleveland 435W77 
4 0-18 аа mm 100.00 тт  Semi-Bottom Walter Prototyp 427079 5 1-47 1%in  395in Semi-Bottom Greenfield Threading 15К039 
4 36-18 1 Vie in 2 віп Semi-Bottom Greenfield Threading 15K025 п А | Modified Bottom, 
" ! ; Modified Bottom, 7 16-10 1%in 4%in Semi-Bottom 056 4CYGA 
4 — WAB 1%іп 2%ыіп | 056 2WAE8 m 
Semi-Bottom 7 241% 1%in 4% in Modified Bottom, 056 4CYG5 
4 38-18 1 Vein 2 As in Semi-Bottom Cleveland 435W64 Semi-Bottom 
4 38-18 1 ein 2 As in Semi-Bottom Westward 5PXH3 
4 38-18 1 ein 2 94e in Semi-Bottom Westward STWT9 
4 36318 1 ein 2 Asin Semi-Bottom Westward 5TWY1 
2268 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MACHINING 
Taps 


Additional tap sizes, materials, and coatings are available on Grainger.com®. 
Ф аш <> CLE-LINE. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Interrupted-Thread Pipe 2 
and Conduit Thread Taps WIDIA стр 


a Right-hand thread direction 


GREENFIELD 
THREADING 


NPT, 3 Flute 


These taps have an interrupted thread pattern in which every other tooth has been removed from the cutting edge. They offer more space 


33ZL63 
for chip evacuation than taps with a standard thread pattern, which allows large chips to be cleared from the taps during threading tasks. 
Thread Thread Overall Item Thread Thread Overall Item 
Size Length — Length Tap Chamfer Brand No. Size Length — Length Tap Chamfer Brand No. 
ANPT, NPT, 5 Flutes 31-14 Tain 3 іп Modified Bottom, Semi-Bottom 056 2WCC8 
m т ee ШЕШ Mida GTD рК 97-14 19&in 3 %in Modified Bottom, Semi-Bottom с 05б a 337168 
8-27 АШ біп tandari idia 4 ` 1 Р ; reentie 
27 Kin 2 in Standard Widia СТО 53MJ24 0-14 лип зип Semi-Bottom Threading 15К051 
34-18 Tein 27sin Standard Widia GTD 4СРІЗ 34-14 T%in Зип Semi-Bottom Cleveland 435М/83 
36-18 Tsin 29віп Standard Widia ОТ) 53МЈ21 37-14 1%іп 3%іп Semi-Bottom Cle-Line 50АР69 
Y?-14 il?Vein 3 Yin Standard Widia ОТ) 53MJ20 1-11% Tin 3%іп Modified Bottom, Semi-Bottom 056 33ZM32 
34'-14 1% іп 3 іп Standard Widia GTD 53MJ19 1-115 13 in 33A in Modified Bottom, Semi-Bottom 056 2WCD3 
T -11 Y 1 A in 3%іп Standard Widia GTD 40РМ2 1-11 T%in  394in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCD5 
MP AP, TED 22 Standard Widia GTD LACPNA 1-4 1%іп 3% Semi-Bottom Greenfield +5K052 
11V 3in 4 Ain Standard Widia GTD 4СРМ5 1-11 % їйїп 3%іп Semi-Bottom Cleveland 435М/84 
NPT, 3 Flutes 14-41% Тіп 4in Modified Bottom, Semi-Bottom 056 4СҮЈ2 
78"-27 % in 2 %a in Modified Bottom, Semi-Bottom 056 337163 14-11% 19i 4in Semi-Bottom Cle-Line 50АР6З 
7-27 Yin —27&in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 337164 NPT, 7 Flutes ; 
34-18 19min 20віп Modified Bottom, Semi-Bottom 056 332165 19-41% 197 47 іп Modified Bottom, Semi-Bottom 056 4CYJ4 
NPT, 4 Flutes 27-11 5 Iin 4%іп Modified Bottom, Semi-Bottom 056 4CYJ6 
"14 1%in 3 %in Bottom Widia ОТ) 4СРІ9 NPTF, 3 Flutes 
EROS T¥%in 3%in Plug Widia GTD — ACPL5 RESER 1¥ain  27in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 332L72 
5 Flutes 4 Flutes 
16-27 3i in 2 %a in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCE2 38-18 1%in 3 Vs in Bottom Widia GTD 4СРІ6 
1-27 % in 2 76. in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCD8 19-14 1%іп Зуп Plug Widia GTD 4СРЕ8 
7-27 Yin  27&in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 337М31 NPTF,5Flutes 
14-27 % in 2 76. in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 4CYH8 78—27 34 in 2 %a in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 33ZM36 
W'-27 Yin —27&in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCD7 78-27 Yin 2 ліп Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 337М37 
4-27 Ип 2%юп Semi-Bottom Greenfield pipay 4-27 ип оу Semi-Bottom ШО 407028 
14-27 % in 2 V5 in Semi-Bottom Cleveland 435М/79 > 1 Р А Greenfield 
14318 Trein 27/5 in Modified Bottom, Semi-Bottom 056 2WCD9 -27 Yin 2%in Semi-Bottom hreading 15K054 
71-18 1Vein 2?/&in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCD4 76-27 y in 2 Vin Standard Widia СТ) — ACPL2 
34318 Tsin 27/6 in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCE1 18-27 РАШ 2 V6 in Standard Widia GTD —4CPL1 
W-8 — 1%6in 2%ein Semi-Bottom ШЕ 15К048 W-8 — iVein 2 %Aein Semi-Bottom endi 407029 
31-18 Tsin  275in Semi-Bottom Cleveland 435М/80 . F А А Greenfield 
WAS lYein 2%sin Semi-Bottom Cle-Line — 50AP6S 4-18 їй 244 Semi Bottom reading 15К055 
36-18 1%sin  29?Win Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 337166 7-18 Tsin 2%ein Standard Widia ОТ)  4CPL4 
36-18 Tsin 295 in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCC4 387-18 1%4in 29396 in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 337173 
38-18 1 іп 2*Win Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCD1 26-18 1 Ив in 2 E in Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCC9 
%'-18 iVein 2%6sin Semi-Bottom ТЕРЕН 15К049 EM 1 ce in 2 жап Modified Bottom, Semi-Bottom "m 33ZM24 
36-18 Tsin  2%ein Semi-Bottom Cleveland 435W81 W-18 lWsin 29«in Semi-Bottom Threading 407030 
72-14 1*%ain 37&in Modified Bottom, Semi-Bottom 056 2WCC5 т" ; ; РД reenfie 
5-14 iain 3/in — Modified Bottom, Semi-Bottom 050 2wec7 ЖЕ Mein 24i Semi-Bottom Threading 15K056 
12-14 12%ain  3764in Modified Bottom, Semi-Bottom 056 2WCC6 " i i E reenfie| 
1914 Tain 3 Zain Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 332L67 18314 lWin 3% Semi-Bottom hreading 407031 
W-4 — 1%in Зуп Semi-Bottom КЕ 15К050 д 14 Tain ап Semi Bottom Çleveland_435W90 
W-14 i?sin  3%in Semi-Bottom Cleveland 435W82 3214 1% ІП ЗИ ІП Serni-Bottom hreadin 407032 
Ут -14 127% іп 3 %in Standard Widia СТО — ACPL7 34-14 T¥%in Зип Standard Widia GTD — 4CPN1 
341-14 Tain 3 Vain Modified Bottom, Semi-Bottom OSG 2WCD2 T-11% Tin  3%in Standard Widia GTD 4CPN3 
W-14 Tain 3 Yin Modified Bottom, Semi-Bottom 056 4CYJ1 


Short-Projection Pipe and Conduit Thread Taps 


a Right-hand flute direction These taps have fewer tapered threads at their tip than standard NPT, 5 Flute 


5 шар» 


= High-speed steel material pipe and conduit taps. They don't have to enter deep into the work- SSZMIS 
piece to produce full threads and are suitable for tapping shallow holes. 
Thread Overall Item Thread Overall Item 
Size Thread Length Length Size Thread Length Length No. 
NPT, 4 Flutes NPTF, 4 Flutes 
Bright Finish Bright Finish 
7-27 Yin 2 %ain 33ZM48 Y8-27 Min 2 a in 337М51 
71-18 135 in 2 йз in 337М54 18-27 3A in 2 %a in 332M82 
38-18 1 Ya іп 2 Зуб in 33PD20 18-27 3A in 2 %a in 332M87 
7"-14 1 2% іп 3 %a in 33PD21 34-18 1 cin 2 2%a in 332M83 
Steam Oxide Finish 14-18 1 Vie in 2 2%a in 332M88 
1-27 Ya in 2 %a in 33ZM49 14-18 136 in 2 2%a in 332M57 
W'-18 15964 іп 2 2s in 337М58 38-18 1 Vis in 2 Зуба in 332M84 
14318 196 іп 2 24 in 33ZM55 38-18 136 in 2 3554 in 332M62 
38-18 196 in 2 354 in 33ZM60 38-18 1 Ve in 2 зуба in 332M89 
Vr-14 135 in 3 764 in 33ZM65 "14 12% in 3 %a in 33ZM90 
TiCN Finish — 4 1-14 12% in 3 a in 332M67 
1-27 % in 2 Ya in 33ZM50 114 1996 in 3 іп 33285 
14-318 196 іп 2 ?/&4 in 337М56 Steam Oxide Finish 
36318 136 in 2 3964 in 33ZM61 1827 % in 2 %a in 332M52 
Vr-14 196 in 3 %a in 33ZM66 36-18 136 in 2 3964 in 33ZM63 
NPT, 5 Flutes Y£-14 1236 in 3 іп 337М68 
Bright Finish TiCN Finish 
31-14 1236 in 3A in 33ZM70 14-27 3i in 2 a in 337М53 
1-11% T%in 3% in 33ZM76 14-18 136 in 2 2%a in 332M59 
Steam Oxide Finish 36-18 136 in 2 3964 in 337М64 
30-14 12%4 in 3% in 33ZM71 12'-14 196 in 3 іп 33ZM69 
1-11 % ЖЕЛІП 3% in 33ZM77 NPTF, 5 Flutes 
TiCN Finish Bright Finish 
31-14 1336 in 3%in 33ZM72 31-14 12736 in 3% in 33ZM73 
1-11% 1*4in КЕЛІП 33ZM78 31-14 1/5 in 3% in 33ZM86 
T-11% T%in 3% in 33ZM79 
Steam Oxide Finish 
34-14 1236 in 3% in 33ZM74 
1-115 134 in 3% in 332M80 
TiCN Finish 
34-14 1/5 in 3 in 332M75 
1-11% 1% in 3% in 33ZM81 
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MACHINING Scan. Order. Done. == 
Taps Details on page A1. 


For more information on taps, see page 2261. 


Bright (Uncoated) High Speed Steel 


HeliCoil «c —|wuecren Spiral ine 2 Flutes 


Pacts? Thread Overall Item 
Size Thread Length Length Tap Chamfer Brand No. 
Screw Thread Insert (STI) T. me us | 
crew inread inse aps #10-24 sin Din Plug 056 337183 
. | | #2-56 Зв in 176 in Plug OSG 337.89 
STI taps create an oversized thread inside a hole so that a helical-coil screw UNC, 3 Flutes 
н * я К DEUS #10-24 15.00 тт 80.00 тт Plug Walter Prototyp 428713 
thread insert can be installed in the hole. The insert distributes the load across 77-20 Tein 22%; in Plug OSG 337187 
і ' И'-20 18.00 тт 90.00 mm Plug Walter Prototyp 428712 
the length of the threads and improves the threads strength when a fastener 12-90 19.00 mm 69.00 mm Plug Walter Prototyp 427L38 
with a standard screw thread size is screwed into the hole. 3 {sin 31/8 in Plug OSG 337157 
58-11 1 7 in 4 VÀ in Plug OSG 332J65 
Thread Overall Item UNF, 3 Flutes 
Size Thread Length Length Tap Chamfer Brand No. %6-18 15& in З. el lo Plug 056 337.63 
Bri ht t (Uncoated) High Speed Steel Pipe yg 2 1 in Plug 056 337.75 
lutes . uu Bright (Uncoated) High Speed steel straight Flute (Hand) 
ш; -27 1 Vie in 2 віп Taper Heli-Coil 4EYP2 Metric Coarse, 3 Flutes 
14-18 1 Vs in 2 á n Taper Heli-Coil 4EYN8 M3.5x0.6 19.00 mm 53.00 mm Plug Heli-Coi 4EYX4 
36318 135 in Taper Heli-Coil ДЕҮТ5 M3x0.5 17.00 mm 51.00 mm Plug Heli-Coi ДЕҮХ5 
Bright Uncoated) ef) High Speed steel Spiral Flute M4x0.7 22.22 mm 60.32 mm Plug Heli-Coi 4EYX8 
Metric Coarse, 3 M5x0.8 25.40 mm 64.00 mm Plug Heli-Coi 4EYY1 
M10x1.5 15.00 mm 85.00 mm Modified Bottoming OSG 33ZF67 Mex 14.00 mm 69.00 mm Modified Bottoming OSG 332L38 
M8x1.25 12.00 mm 74.00 mm Modified Bottoming OSG 33ZF66 M6x 34.00 mm 69.00 mm Plug Heli-Coi 4EYY3 
Metric Coarse, 4 Flutes Metric Coarse, 4 Flutes 
М20х2.5 25.00 mm 124.00 mm Modified Bottoming OSG 33ZF72 М10х1.5 42.00 тт 86.00 тт Plug Heli-Coi 4EYV9 
M22x2.5 25.00 mm 130.00 mm Modified Bottoming OSG 337Ғ73 M10x1.5 42.00 mm 86.00 mm Plug Heli-Coi 4EYV8 
M24x3 30.00 mm 138.00 mm X Modified Bottoming OSG 33ZF74 M12x1.75 42.07 mm 91.28 mm Plug Heli-Coi 4EYW5 
UNC, 3 Flutes M16x2 50.80 mm 107.95 mm Plug Heli-Coi A4EYW8 
11-20 Yin 22% in Bottoming 056 337Ғ45 М20х2.5 56.36 mm 124.62 mm Plug Heli-Coi 4EYX2 
И'-20 Yo in 2 2% in Bottoming OSG 332Ғ44 M22x2.5 35.00 mm 130.00 mm X Modified Bottoming 050” 337146 
1-20 8.00 mm 90.00 mm Plug Walter Prototyp 428740 M24x3 65.09 mm 138.11 mm Plug Heli-Coi ДЕҮХЗ 
546-18 3564 in 2 5e in Bottoming 056 337Ғ48 M8x1.25 17.00 mm 74.00 mm Modified Bottoming OSG 33ZL39 
38-16 % in 3 2% in Bottoming OSG 33ZF51 M8x1.25 31.75 mm 74.61 mm Plug Heli-Coi 4EYY8 
UNC, 4 Flutes Metric Fine, 4 Flutes 
17-13 296 in 3 TAs in Bottoming 056 337Ғ58 M10x1.25 42.00 mm 86.00 mm Plug Heli-Coi 4EYV7 
%6-12 564 in 4 Vp in Bottoming OSG 332Ғ17 M14x1.50 46.04 mm 96.84 mm Plug Heli-Coil 4EYW6 
38-11 29/5, in 4 Vain Bottoming OSG 332Е21 UNG, 3 Flutes 
78-9 1 7& in 5 Yin Bottoming 056 337Ғ29 #10-24 {in 2 іп Plug Heli-Coi 4EYP3 
1-8 14 in 534 in Bottoming OSG 332Ғ34 42-56 As in 1 іп Plug Heli-Coi 4ЕҮВ9 
UNF, 3 Flutes 48-32 1546 in 2 Ys in Plug Heli-Coi 4EYN3 
#10-32 1% in 2 ^in Bottoming 056 337Ғ42 1-20 3A in 2 2%2 in Bottoming OSG 337118 
14-28 Yin 2 2% in Bottoming OSG 33ZF46 1-20 1 іп 22% in Plug Heli-Coi 4EYN9 
346-24 3564 in 2 1546 in Bottoming OSG 337Ғ50 UNC, 4 Flutes . _ m 
7Ae-20 456a in 3 254 in Bottoming OSG 33ZF56 961-18 1 in 2 is in Plug Heli-Coi 4EYU1 
UNF, 4 Flutes ЕСЕ 25 5964 in 3 2% in Bottoming 056 337К93 
17-20 2964 in 3 ET in Bottoming OSG 33ZF16 38-16 1200 in 3 іп Plug Heli-Coi 4EYT4 
Wes 534 in a Ms in Bottoming OSG 337Ғ19 9-13 11%віп 3 TAs in Plug Heli-Coi ДЕҮМ5 
38-18 2% in 4 Vi» in Bottoming 056 33ZF24 %6-12 1 191 in 4 Vip in Plug Heli-Coi 4EYV3 
Bright ane (Uncoated) High Speed Steel Spiral Point 98-11 1 76 in 4 Vin Bottoming OSG, 332K43 
Flutes 98"-11 2in 4 iin Plug Heli-Coi 4EYU3 
VA 2: 21.00 mm 100.00 mm Plug Walter Prototyp 429A08 1-8 2 916 in 5% in Plug Heli-Coi 4EYR7 
Metric Coarse, 2 Flutes 14-7 3in 6 36 in Plug Heli-Coi 4EYP8 
M2.5x0.45 8.00 mm 49.00 mm Plug OSG 337К06 UNC, 6 Flutes . _ ES 
M2x0.4 6.00 mm 46.00 mm Plug OSG 33ZK05 199-6 3 %e in 6 1s in Plug Heli-Coi 4EYR6 
M4x0.7 13.00 mm 60.00 mm Plug OSG 337К08 1/-6 3 Yie in 7 in Plug Heli-Coi 4EYP6 
Metric Coarse, 3 Flutes UNF, 4 Flutes Е _ mu 
M10x1.5 23.00 mm 85.00 mm Plug 056 337К12 967-18 1 176 in 3 131 in Plug Heli-Coi 4EYV4 
M12x1.75 25.00 mm 91.00 mm Plug 056 337К13 1" 2 134 in 5 6 in Bottoming OSG 337К73 
M20x2.5 33.00 mm 124.00 mm Plug OSG 337К17 1-12 2 9c in 5 “cin Plug Heli-Coi 4EYR2 
M5x0.8 15.00 mm 80.00 mm Plug Walter Prototyp 426709 UNF, 6 Flutes 
M6x1 17.00 mm 69.00 mm Plug OSG 337К10 1-12 2%c in БЕЛП Plug Heli-Coi 4EYP9 
M8x1.25 19.00 mm 74.00 mm Plug OSG 33ZK11 14-12 3in 6 Vein Plug Heli-Coi 4EYP7 
<> Thread Thread Overall Item 
қ с Size Length Length Tap Chamfer Brand No. 
CLEVELAND BREED, 1-20 ІП 2 in Войот Widia GTD 1TRK9 
WIDIA GTD: ME W-20 hin 2 Yin Bottom OSG 2\7Х9 
G l P И'-20 56 іп 2 іп Bottom OSG 2WAE2 
enera urpose C——— @\ EJ 4-20 іп 2 5n Plug Greenfield Threading 15J949 
Spiral-Flute T. : Е ЕШ WEE AE 
- h-i & in in ug 
2. Bu сш ш шшш = 
i i i 2 9 a - Ш in ottom 
» Right-hand thread direction WAG Vein 2 sin Plug Widia GID 1ТЕК2 
iral- i in bli 38-16 34 in 2 1s in Bottom Greenfield Threading 15J966 
General purpose spiral-flute taps create internal threads in blind RAE Hin ein Воот Mo: MN ФЛАГ? 
holes and are intended for threading a wide range of materials. WAG Зіл  2Win Plug Greenfield Threading 15953 
38316 Ain 22% in Plug OSG 2VZY8 
Thread Thread Overall Item Ye-18 Увіп —2?Yein Plug Widia GTD 1ТВК1 
Size Length — Length Tap Chamfer Brand No. 916'-18 Mein  2?Y»in Bottom OSG 2VZY3 
Metric, 2 Flutes 39-18 Vein 2% іп Bottom Cleveland 435V51 
M3x0.5 7.87 mm 49.28 mm Plug Cleveland 435V62 %6-18 Misin 2 2382 іп Plug Greenfield Threading 15J951 
Metric Coarse, 2 Flutes %6-18 Vein  2?Y»in Plug OSG 2VZX7 
M3x0.5 7.95 mm 49.28 mm Bottom Widia GTD 13X334 26-14 Ai in 3 %in Bottom OSG 2WACT 
Metric nane 3 Flutes 6-14 в in З віп Plug 0SG 4CYD7 
Mi2xi75 12 in 3%in Bottom 056 2LYD5 ш, 4 Flutes. 
М12х1. 2 23. 75 mm 85.85 mm Bottom Widia GTD 13X322 3430  i1Xein 4Min Bottom OSG 2WAA4 
М16х2 32.00 mm 95.00 mm___ Modified Bottom, Semi-Bottom 056 33XR16 90) 1Yein 4 %in Plug „056 2WAA3 
UNE, 2 Flutes W101 ein 4 % in Plug Widia GTD 4CPK6 
6-32 36 in 2in Bottom OSG 2VZY9 38-11 {rsin 3 2952 іп Bottom OSG 2/778 
ү 32 36 in 2in Plug Widia GTD 1TRJ4 58-11 1Vein 37%%іп Plug OSG 2VZZ7 
#6-32 36 in 2in Plug 056 2WAC8 38-11 iY»in 3 %ein Plug Widia GTD 4CPK4 
n. E Flutes A UNF, 3 Flutes | 
Yin 2 1 in Bottom 056 21273 #10-32 Yin 2 11 in Bottom OSG 21775 
H 024 Yin 2 96 in Plug Widia GTD 1TRJ6 #10-32 Yin 2 115» in Bottom OSG 33XP18 
#10-24 Фіп 2 Түр in Plug OSG 2VZY7 #10-32 in 2% in Bottom Cleveland 435V45 
10-32 36 in 2 Vs in Bottom Widia GTD 1TRK6 110-32 Yin 2% in Plug Widia GTD 1TRJ7 
18-32 36 in 2 95» in Bottom OSG 2/772 #10-32 Yin 2 115» in Plug OSG 2/774 
48-32 ¥% in 2 35» in Plug OSG 2/771 310-32 “іп 2 6 in Bottom OSG 2LYC3 
12-13 76 in 3% in Plug Widia GTD 1TRK3 15-20 Mein 3 1782 іп Bottom OSG 2WAA2 
i-13 Mein 3 ys in Bottom Greenfield Threading 15968 15-20 ein 31/2іп Plug OSG 4CYD9 
12-13 Wein  3iVein Bottom OSG 2WAC5 $w-24 sin 2 842 in Bottom OSG 2VZY5 
ЖАЗ ein 3 7 in Bottom 056 2WAEA 106-20 76 in 3 Vs in Plug OSG 4CYD8 
%-3 Hein 3% in Bottom Cleveland 435V59 UNF, 4 Flutes 
V-13 sin 31/2іп Plug OSG ACYE4 6  1%6in 4 “in Bottom OSG 2WAAG 
3 Tin 3%іп Bottom OSG 2LYC8 %-18 irsin 327%2|п Bottom OSG 2WAA1 
14'-20 56 in 2 іп Bottom Greenfield Threading 15J962 59-38  1lein 3?Yein Plug 056 2/779 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Taps 


Additional tap sizes, materials, and coatings are available on Grainger.com®. 


CR WIDIA GTD* 2 


High-Performance Spiral-Flute Taps 


a Right-hand thread direction 
High-performance spiral-flute taps create internal threads in blind holes and 
are harder and more wear-resistant than general purpose spiral-flute taps. They 


Multiple Material Tapping 
Metric, 4-Flute 


provide better precision and accuracy than general purpose taps when used for 445H31 
threading holes in designated materials. 
Thread Thread 
Thread Thread Overall Limit / Item Thread Thread Overall Limit / Item 
Size Length Length — ClassofFit Тар Material Brand No. Size Length Length — ClassofFit Тар Material Brand No. 
Multiple Material Tapping UNC, 4 Flutes 
Metric, 4 Flutes 98-11 2 Vic in 4 Js in 2B Cobalt Cleveland 45ET44 
М20х2.5 62.99 mm 140.00 mm 6H High Speed Steel — Cleveland 435X10 78-9 2 s in 5 Vo in 2B Cobalt Cleveland 45ET48 
M24x3 30.00 тт 160.00 mm 6H High Speed Steel — Widia GTD 445Н21 1-8 2 Vb in 5 Vo in 2B Cobalt Cleveland 45ЕТ50 
M24x3.0 65.99 тт 160.00 mm 6H High Speed Steel — Cleveland 435X12 UNF, 3 Flutes 
M30x3.5 35.00тт 180.00 mm 6H High Speed Steel WidiaGTD 445Н31 38-24 іп 3 2% in 2B High Speed Stee OSG 2PHG9 
M36x4 40.00тт 200.00 mm 6H High Speed Steel Widia GTD 445Н35 1-20 %e in 3 2% in 2B High Speed Steel OSG 2PHH5 
Metric Coarse, 3 Flutes UNF, 4 Flutes 
М10х1.5 11.00 тт 174.00 mm 06 High Speed Stee 056 21104 9-18 1s in 3 2% in 2B High Speed Stee 056 2РНН4 
М10х1.5  11.00mm 74.00 mm D11 High Speed Stee OSG 2TTL7 1-12 2%іп 6 %2 in 2B Cobalt Cleveland 45ЕТ51 
М16х2 16.00 тт 96.00 mm 07 High Speed Stee OSG 2TTL3 Nickel & Titanium Tapping 
M3x0.5 4.00mm 49.00 mm D3 High Speed Steel OSG 2TTH2 UNC, 3 Flutes 
M5x0.8 6.00тт 60.00 mm D4 High Speed Stee OSG 2TTH6 #10-24 TAs in 2'%әїп  H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD 53М/87 
М6х1 8.00 тт 63.00 mm 05 High Speed Steel 056 2111 18-32 Yain 295in  H3/3B/2B High Speed Steel WidiaGTD 53ММ//19 
M6x1 16.00mm 63.50 mm D5/6H High Speed Steel Widia GTD — 11W608 7-20 7Ав in 2%2in_ Н3/3В/2В High Speed Steel WidiaGTD — 53NU56 
M8x1.25 10.00 тт 69.00 mm 05 High Speed Steel 056 2TTF9 31e -18 Ae in 2?Y in  H3/3B/2B High Speed Steel Маја СТО 53ММ/58 
M8x1.25  17.50mm 68.70 mm D5/ 6H High Speed Steel Widia GTD 111/605 38-16 Ae in 2'5 in  H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD 53NW46 
Metric Coarse, 4 Flutes 26-14 16 in 395in X H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD 53М/81 
M20x2.5 19.00 тт 113.00 тт 08 High Speed Steel 056 2ТТК5 7"-13 Yin 3% in H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD 53ММ/24 
M24x3 24.00тт 124.00 mm D8 High Speed Stee OSG 2TTL8 VAS Эд in 3% in H5/2B High Speed Steel Widia GTD 53М/50 
M30x3.5 27.00 mm 138.00 mm D9 High Speed Steel OSG 2TTL9 38-11 7 in 3?yin Н3/3В/2В High Speed Steel Маја СТО — 53NW69 
Metric Fine, 3 Flutes UNF, 3 Flutes 
M10x1 11.00mm 74.00 mm D5 High Speed Stee OSG 2TTF7 #10-32 "Ae in 2'Vein | H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD 53М/91 
M10x1.25 11.00mm 174.00 тт D5 High Speed Steel OSG 2TTG1 3-24 Ae іп 2% in H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD 53МТ84 
M10x1.5 18.00 тт 100.00 mm 6H High Speed Steel Widia GTD 53М064 "6-20 Тив in 3 9% in Н3/3В/2В High Speed Steel Widia GTD 53NW78 
M12x1.25 13.00mm 85.00 mm D5 High Speed Steel 056 21706 26-20 Me in 395 in X H3/3B/2B High Speed Steel WidiaGTD 53М/10 
М14х1.5 21.00тт 100.00 mm 6H High Speed Steel Widia GTD 53М081 7"-20 Yin 3% in H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD 53М/51 
M14x1.5 25.40mm 91.20тт D6 / 6H High Speed Steel Widia GTD 13Х379 15-20 3^ in 3% in H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD 53ММ/28 
М16х1.5 16.00 тт 96.00 mm 06 High Speed Steel OSG 2TTL1 38-18 1 іп 3?yin Н3/3В/2В High Speed Steel Маја GTD 53ММ73 
М8х1 10.00тп 69.00 mm D5 High Speed Stee 056 21107 Steel & Stainless Steel Tapping 
Metric Fine, 4 Flutes Metric Coarse, 3 Flutes 
M27x1.5 20.00 тт 140.00 mm 6H High Speed Steel — Widia ОТ) 445Н23 M10x1.5 12.00тт 74.00 mm D6 High Speed Steel OSG 33XH65 
M30x1.5 22.00тт 150.00 mm 6H High Speed Steel WidiaGTD 445Н27 М12х1.75 14.00 тт 85.00 тт 06 High Speed Stee OSG 2PFD7 
M30x2 22.00тт 150.00 mm 6H High Speed Steel WidiaGTD 445Н29 M5x0.8 6.00 mm 60.00 mm D4 High Speed Steel OSG 33XH57 
UNC, 3 Flutes M6x1 8.00 тт 63.00 mm D5 High Speed Stee OSG 2PFD3 
#10-24 9ле in 21% in H3 High Speed Stee 056 2PJJ1 M8x1.25 10.00 тт 69.00 mm 05 High Speed Stee 056 2PFD5 
#10-24 Ve in 2%іп —H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD — 11W497 Metric Fine, 3 Flutes 
16-32 As in 2in H3 High Speed Stee OSG 2PJH6 M12x1.25 14.00mm 85.00 mm D5 High Speed Stee OSG 33XH43 
10-32 Yin 2 Y5 in H3 High Speed Steel OSG 2PJH8 UNC, 3 Flutes 
74"-20 36 in 2 Vin H3 High Speed Stee OSG 2PJK7 #10-24 Je in 2 Vi in H3 High Speed Stee OSG 2PEF1 
4-20 ув in 2 Vb in H5 High Speed Stee 056 2PJR1 #10-24 9ле in 21% in H3 Powdered Metal 056 2РЕҮЗ 
4-20 3s in 2 V» in H7 High Speed Stee! OSG 2PJR2 #8-32 Ya in 2 %2 in H3 High Speed Stee OSG 2PED8 
546-18 Тив in 2?/»in  H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD 445028 34-20 36 іп 2 іп H3 High Speed Stee OSG 2PDY9 
36-16 іп 2 2% in H3 High Speed Steel OSG 2PJL6 И'-20 35 in 2% in H3 High Speed Steel OSG 2PEF5 
38-16 Y in 2 2950 in H5 High Speed Stee OSG 2PJT1 51'-18 TAs in 2 2% in НЗ High Speed Stee OSG 2PEF9 
36-16 Зд in 2'%ein  H3/3B/2B High Speed Steel WidiaGTD 1М/236 38-16 Vb in 2 2% in H3 High Speed Steel 056 2PEG4 
36-16 34 in 21%6іп | H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD — 11W491 38-16 Ve in 2 2%2 in H3 Powdered Metal 056 2РҒА5 
“6-14 тіп З 582 in H5/2B High Speed Steel Widia ОТ) — 1W240 38-16 іп 2 2% іп Н5 High Speed Stee OSG 4HHR7 
1"-13 %e in 3 1% іп НЗ High Speed Steel OSG 2PJN4 1"-13 "віп 3 !Vio in H3 High Speed Steel OSG 2PEH1 
1-13 196 in 3 %in H3/3B/2B High Speed Steel WidiaGTD 445046 Steel & Stainless Steel Tapping, DIN/ANSI 
Y2'-13 1916 in 3% in H5 / 2B High Speed Steel Widia GTD — 1W244 Metric Fine, 3 Flutes 
UNC, 4 Flutes М14х1.25 12.00 тт 100.00 тт 06 Powdered Metal OSG 54MG84 
%'-11 Tie in 3 252 in H5 High Speed Stee OSG 2PJV2 М17х1 12.00 тт 100.00 mm 05 Powdered Metal 056 54М089 
34-10 ГАШ 4 iin H3 High Speed Steel OSG 2РЈРЗ Metric Fine, 4 Flutes 
34-10 15e in 4 Ain H3/3B/2B High Speed Steel Widia GTD — 1W252 M20x1.5 16.00тт 125.00 mm D6 Powdered Metal OSG 32NG64 
1-8 1%їп 5 Ve in H5/2B High Speed Steel Widia GTD 11М/459 M42x3 48.00тт 200.00 mm D10 Powdered Metal 056 54MH26 
UNC, 5 Flutes M48x3 48.00 тт 225.00 mm D11 Powdered Metal OSG 54MH32 
194-5 2% in 7in H7 / 2B High Speed Steel — Widia GTD 445Ғ78 UNC, 3 Flutes 
1%-5 23іп Тіп H7 / 2B High Speed Steel — Widia ОТ) 53М726 546-18 "Ae in 31% in H5 Powdered Metal OSG 32NG89 
2'-4-1/2 2 Vs in 9 136 in 2B High Speed Steel — Widia ОТ) —— 445J30 36-16 іп 3 2% in H3 Powdered Metal OSG 32NG94 
Multiple Material Tapping, DIN/ANSI 9-11 16 in 4 %в in НЗ Powdered Metal OSG 32NH11 
Metric Coarse, 3 Flutes yg -11 Vie in 4 56 in H5 Powdered Metal OSG 32NH10 
M12x1.75 40.00mm 110.00 mm 6H Cobalt Cleveland 45ET63 UNC, 4 Flutes 
Мбх1 32.00 mm 80.00 mm 6H Cobalt Cleveland 45ET56 34-10 1in 42) in H5 Powdered Metal OSG 32NH14 
M8x1.25 35.00тт 90.00 mm 6H Cobalt Cleveland 45ET59 1'-8 1 Yin 6 %2 in H4 Powdered Metal OSG 32NH23 
Metric Coarse, 4 Flutes 15-8 196 in 7 Vie in H9 Powdered Metal OSG 54MG08 
M16x2 16.00 тт 180.00 mm 07 High Speed Steel OSG 33XK82 144-7 146 in 7 Vio in H9 Powdered Metal 056 54M6G07 
M16x2.0 53.01 mm 110.00 mm 6H Cobalt Cleveland 45ET67 194-8 1316 in 72/ in H10 Powdered Metal 056 54MG29 
Metric Coarse, 5 Flutes UNF, 4 Flutes 
M30x3.5 28.00тт 180.00 mm D10 High Speed Steel OSG 33XK66 34-16 1in 4 Зв in H3 Powdered Metal OSG 32NH17 
M30x3.5 28.00тт 180.00 mm D10 High Speed Steel OSG 33PD33 178-14 1 Ve in 42% in H4 Powdered Metal OSG 32NH21 
M30x3.5  28.00mm 250.00 mm D10 High Speed Steel OSG 33XL11 178"-12 1546 in 5 іп H8 Powdered Metal OSG 54MG09 
M33x3.5 28.00 mm 180.00 mm D10 High Speed Steel 056 33ХК68 198-12 1^6 in 6 Mein H8 Powdered Metal 056 54MG23 
UNC, 3 Flutes 
14'-20 36 in 3 іп 2B High Speed Steel OSG 2PHJ9 
И'-20 1 іп 3 Vs in 2B Cobalt Cleveland 45ET32 
38-16 1 "Ac in 3 2950 in 2B Cobalt Cleveland 45ET36 
12-18 1 Vin 4 s in 2B Cobalt Cleveland 45ET40 
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MACHINING Scan. Order. Done. 
Taps Details on page A1. 


For more information on taps, see page 2261. 


Black Oxide 


с 
h $ UNC, заплав R WESTWARD 
2vzwa CLEVELAMD НӘ 
Thread егет 0881 Thread Limit — tem General Purpose Spiral-Point Taps 
Wack one — en [Class of FI ran » » Right-hand thread direction 
Metric Coarse, 3 Flutes iral-noi i i 
119775 23.00 mm 8500 mm D676H 056 WANS General purpose spiral -point taps create internal threads in through holes and 
UNC, 2 Flutes are intended for threading a wide range of materials. These taps are made from 
#10-24 Yain 2 y in 287H3 056 21ХТ9 ^ — high-speed steel 
#10-24 Vic in оп H3/H3 OSG 2VZW3 gn-sp : 
#10-24 Эв in 2%in H27H3 056 4CXZ7 Thread Overall Thread Limit Item 
#6-32 Эв in 2in 2B/ H3 OSG 2LXU6 Size Thread Length Length / Class of Fit Brand No. 
#6-32 Ac in 2Y5 in H27H3 056 4СХ76 Metric Coarse, 4 Flutes 
16-32 Ts in 2in H3 / 3B Westward STWES M18x2.5 54.99 mm 125.00 mm 6H Cleveland 45ER15 
48-32 Ag in 2 in H27 JIS 2 056 2VZX5 Metric Fine, 3 Flutes 
70-32 Ac in 2 Vin H3/ JIS 2 OSG 2VZW5 М10х1.25 40.00 mm 100.00 mm 6H Cleveland 45ER06 
14-20 38 in 2 in 2B/H3 OSG 2LXR5 UNC, 3 Flutes 
14-20 Te in 2 ?/ in НЗ /НЗ 056 2TTC8 10-24 1in 2% in 2B Cleveland 45EP73 
14-20 1in 2 in H3 / 3B Westward STWF2 #8-32 1316 in 2 194» in 2B Cleveland 45EP71 
346-18 THe in 227% in H3/H3 056 2TTD8 %6-18 1%in 3 7% in 2B Cleveland 45EP79 
346-18 1 іп 2 ?35» in H3 / 3B Westward 5TWF5 38-16 1 e in 3 ?9/» in 2B Cleveland 45EP81 
UNC, 3 Flutes А 12-13 1 іп 4 Jis in 2B Cleveland 45EP85 
И'-20 1in 2 Vin H3 / 3B Westward STWP1 %6-12 1% in 4 9e in 2B Cleveland 45EP87 
346-18 Te in 2 7/5» in H3 / H3 OSG 2VZR5 38-11 2 Vic in 4 віп 2B Cleveland 45EP89 
38-16 35 in 2 ?9/» in НЗ. 056 33YG31 UNC, 4 Flutes 
38-16 3i in 2 2%ҙ in 2B/2B OSG 2LXR7 7-10 2 віп 4 2952 in 2B Cleveland 45EP91 
38-16 3i in 2 2%ҙ in 3B / 3B 056 21Х/7 78-9 2 s in 5 win 2B Cleveland 45EP93 
38-16 Rin 3 Y& in H3 OSG 2VZP4 1-8 2 %in 6 %гіп 2B Cleveland 45EP95 
¥'-16 iin 2 1s in НЗ / 3B Westward 5TWF6 UNF, 3 Flutes 
7Ae-14 Ain 3 іп НЗ / H3 OSG 2VZP6 110-32 Tin 2% in 2B Cleveland 45EP74 
12-13 16 in 3 іп H37 JIS 2 056 2VZT8 14-28 1 іп 3 % in 2B Cleveland 45EP78 
Y?-13 Ts in 3 175 in 2B / JIS 2 056 2LXU9 56-18 2 Vie in 4 Ye in 2B Cleveland 45EP90 
58-11 1 ein 3 2542 in НЗ /2В 056 2VZR8 UNF, 4 Flutes 
31-10 195in 41. in H3 056 21271 31-16 2 Ye in 4 2% in 2B Cleveland 45EP92 
UNF, 2 Flutes 7-14 2 Js in 5 Yin 2B Cleveland 45EP94 
#10-32 Ў in 2 115 in 2B / H3 OSG 2LXT7 1-12 2 1 in 6 9 in 2B Cleveland 45EP96 
#10-32 As in 2 іп H2 / H3 OSG 2VZW9 UN Coarse, Bright (Uncoated) 
#10-32 Hes in 2 in H37H3 056 2VZV7 UNC, 2 Flutes _ 
UNF, 3 Flutes #10-24 Yin 2% in НЗ / 2B Greenfield Threading — 15J827 
WAG T%ein 414 in H3 056 2VZP2 #10-24 Zin 2% in H3 / 3B Westward 5TWC9 
Bright (Uncoated) #12-24 Yin 2% in НЗ / 2B Greenfield Threading 15,833 
Metric, 2 Flutes #4-40 Ye in 176 in H2 / 3B Westward 5TWC5 
M5x0.8 12.70 mm 60.45 mm 04 / 6H Cleveland 435U12 16-32 36 in 2in H3 / 2B Greenfield Threading 154816 
M6x1 16.00 mm 63.50 mm D5/6H Cleveland 435U15 #6-32 эв in 2in H3 / 2B Greenfield Threading 15J918 
M8x1.25 17.53 mm 69.09 mm 05 / 6H Cleveland 435U41 16-32 TVs in 2in H3 / 3B Westward STWC7 
Metric, 3 Flutes 48-32 Hin 2 Vin H3/2B Greenfield Threading 154821 
M10x1.5 31.75 mm 74.61 mm D6 / 6H Cleveland 435U50 18-32 36 in 2 Vs in H2 / 2B Greenfield Threading — 15J820 
M12x1.75 42.07 mm 85.72 mm D6 / 6H Cleveland 435U57 18-32 36 in 2 Vin НЗ / 2B Greenfield Threading — 15J919 
M14x1.5 42.07 mm 91.28 mm D6 / 6H Cleveland 435U62 18-32 Ain 2 іп H3 / 3B Westward 5TWC8 
М16х1.5 46.04 тт 96.84 тт D6 / 6H Cleveland 435U66 YA'-20 % in 2 Vb in НЗ / 2B Greenfield Threading — 15J838 
M16x2 46.04 mm 96.84 mm D7 / 6H Cleveland 435U67 14-20 іп 2 іп H3 / 2B Cleveland 435U18 
M20x2.5 50.80 mm 13.51 mm D7/6H Cleveland 435U70 VA'-20 ye in 2 Vin H2 /2B Greenfield Threading 154837 
Metric Coarse, 2 Flutes 34'-20 іп 2 іп НЗ / 2B Greenfield Threading 15J922 
М2.5х0.45 12.00 mm 46.00 mm D3/H3 056 2WALS 34-20 5$ in 2V in 2B/H3 OSG 2LXT5 
M3x0.50 З in 1 блв in 03 / 3B Westward STWK8 14-20 Тив in 2 2/ҙ in H3/H3 056 2TTC1 
M4x0.7 9.65 mm 54.10 mm D4/6H Greenfield Threading 151819 14-20 lin 2 іп H3 / 3B Westward STWD1 
M4x0.70 Ain 2 іп D4 / 3B Westward ШІК) %6-18 йв in 2 2%2 in H3 / 2B Greenfield Threading 15J848 
M5x0.8 12.70 mm 60.45 mm D4 / 6H Greenfield Threading — 15J832 96-18 1 6 in 22% in H2/H3 OSG 33YE84 
M5x0.8. 13.00 mm 60.00 mm D4 056 2WANG 96-18 1 іп 22% in H3 73B Westward 5TWD3 
M5x0.80 76 in 2% in 04 / 3B Westward STWL1 UNC, 3 Flutes 
M6x1 16.00 mm 63.50 mm D5/6H Greenfield Threading — 15J835 96-18 Ts in 2 2% in НЗ /2В Greenfield Threading — 15J849 
M6x1 16.00 mm 63.00 mm D5 OSG 2WAN4 38-16 % in 2 ein НЗ / 2B Greenfield Threading — 15J857 
M6x1.00 Tin 2 in D5/3B Westward STWL2 36-16 3i in 2 194 in H2 / 2B Greenfield Threading —15J856 
M8x1.25 1 in 2 2% in 05 / 3B Westward STWL3 38-16 3á in 2 1s in НЗ / 2B Cleveland 435U43 
M8x1.25 17.53 mm 69.09 mm D5/ 6H Greenfield Threading — 15J855 38-16 Ain 3 y in H3 056 2VZR1 
M8x1.25 18.00 mm 69.00 mm D5 / H3 056 2WAN2 38-16 T%in 2 їв in H3 / 3B Westward 5TWD5 
Metric Coarse, 3 Flutes 26-14 1 Ae in 3 %2 in H3/3B Westward 5TWD7 
М10х1.5 19.05 тт 74.68 тт D6 / 6H Greenfield Threading — 15J864 12-13 ТП 3 іп НЗ / 2B Greenfield Threading — 15J873 
M10x1.5 19.00 mm 74.00 mm D6 / 6H OSG 2WAL9 Y?-13 1946 in 3 175 in H37 JIS 2 OSG 2VZP9 
M10x1.50 1 іп 2 1s in D6 / 3B Westward STWL4 Y"-13 Тув in 3% in Н3/2В Cleveland 435059 
M12x1.25 23.88 mm 85.85 mm D5 / 6H Greenfield Threading 154871 Y?-13 17%: in 3% in НЗ / 3B Westward 5TWD9 
M12x1.75 12782 in 3 % in 06 / 3B Westward STWLS y&-11 1 sin 32% in H3/2B Greenfield Threading — 15J878 
М12х1.75 23.88 тт 85.85 тт D6/ 6H Greenfield Threading — 15J870 38-11 1 1976 in 3 As in НЗ / 3B Westward STWE1 
M12x1.75 23.00 mm 85.00 mm 06 / 6H OSG 2WAL8 98-11 1 ein 3 2542 in H3 / 2B OSG 2/7Т5 
М14х2.0 25.40 mm 91.19 mm D7 / 6H Greenfield Threading — 15J877 38-11 1 йв іп 3 252 in H5 / 2B 056 2VZN9 
M16x2 25.40 mm 96.77 mm 07 / 6H Greenfield Threading — 15J881 34-10 19 in 4 Ain H5/2B-3B Greenfield Threading — 15J883 
M16x2 27.00 mm 96.00 mm D7 / 2B OSG 2WAP9 34-10 1%ein 4% in НЗ / 2B Greenfield Threading — 15J882 
M16x2.00 1 e in 3 TAs in D7 / 3B Westward STWL7 34-10 1%e in 4% in H3 OSG 2VZT2 
M18x2.5 27.00 mm 102.00 mm D7 OSG 2WAT4 34-10 2 in 4 1^ in H3 / 3B Westward STWE3 
M20x2.5 30.99 mm 13.54 mm D7/6H Greenfield Threading — 15J884 UN Fine, Bright (Uncoated) 
М20х2.5 31.00 mm 113.00 mm D7 056 2WAT7 UNF, 2 Flutes 
Metric Coarse, 4 Flutes #10-32 Yin 2% in НЗ / 2B Greenfield Threading — 15J830 
M20x2.5 31.00 mm 113.00 mm D7 056 33YH09 #10-32 Yin 2% in H2 / 2B Greenfield Threading — 15J829 
Metric Fine, 3 Flutes #10-32 Yin 2% in H3 / 2B Greenfield Threading — 15J921 
M10x1 19.00 mm 74.00 mm 05 / 6H 056 2WAP5 #10-32 Yin 2 1o in H3/H3 OSG 33YG16 
M10x1.25 19.05 mm 74.68 mm 05 / 6Н Greenfield Threading 15,863 #10-32 Yin 2%in НЗ / 2B Greenfield Threading 154931 
М10х1.25 19.00 mm 74.00 mm D5/ JIS 2 056 2WAT3 #10-32 Ae in 2 in H3/H3 OSG 212111 
M12x1.25 23.00 mm 85.00 mm D5/6H OSG 2WAP2 #10-32 Ye in 2 in H2 НЗ OSG 2VZV8 
M12x1.5 23.00 mm 85.00 mm D6 / 6H OSG 2WAP8 #10-32 Jie in 2 in H5 / H3 056 2TTD9 
М14х1.5 25.40 тт 91.19 mm D6 / 6H Greenfield Threading — 15J876 #10-32 Ain 2% in НЗ /3В Westward 5TWDO 
М14х1.5 25.00 тт 91.00 тт 06 056 2WAT8 28 % in 2 іп H2 / 2B Greenfield Threading — 15J843 
M16x1.5 25.40 mm 96.77 mm D6 / 6H Greenfield Threading —15J880 34-28 Тув in 2 2/р in НЗ / 6H 056 21104 
M16x1.5 27.00 mm 96.00 mm D6 / 2B OSG 2WAT1 14-28 Tin 2 іп H3 / 3B Westward 5TWD2 
M18x1.5 27.00 mm 102.00 mm D6 OSG 2WAP3 346-24 Тув in 2 235 in НЗ / 2B Greenfield Threading —15J853 
М20х1.5 31.00 mm 113.00 mm 06 056 2WATS UNF, 3 Flutes 
M8x1 18.00 mm 69.00 mm D5/6H 056 2WAP4 34-24 Тіп 3 Y in НЗ / 6H OSG 2VZR7 
Hard Luhe-Coated, DIN/ANSI 76-20 7$ in 3 Vs in НЗ / 6H 056 2VZP5 
Metric Coarse, 3 Flutes TAe-20 Zin 355 in H3 /2B Cleveland 435U54 
M10x1.5 40.00 mm 100.00 mm 6H Cleveland 45ER07 12-20 Wg in 396 in НЗ / 2B Greenfield Threading — 15J875 
M12x1.75 40.00 mm 110.00 mm 6H Cleveland 45ER09 120 12/2 in 3% in НЗ / 3B Westward 5TWEO 
M14x2.0 45.01 mm 110.00 mm 6H Cleveland 45ER11 38-18 1 Vic in 3 2552 in H3 / 2B OSG 2VZT9 
М16х2 53.01 mm 110.00 mm 6H Cleveland 45ER13 38-18 Tie in 32% in НЗ / 2B Greenfield Threading 15J885 
M5x0.8 26.01 mm 70.00 mm 6H Cleveland 45ER01 34-16 1%e in 4% in H3 OSG 2VZR9 
M8x1.25 35.00 mm 90.00 mm 6H Cleveland 45ER05 34-16 1*9 іп 4 in НЗ / 2B Greenfield Threading — 15J886 
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MACHINING 
Taps 


2 WIDIA стое - 


WALTER 


PROTOTYP 


Additional tap sizes, materials, and coatings are available on Grainger.com®. 


High-Performance Spiral-Point Taps 


a Right-hand 
thread direction 
a Plug chamfer 


threading holes in designated materials. 


Thread 
Size 


Thread 
Length 


Overall 
Length 


Multiple Materials Tapping, Black Oxide 


Metric Coarse, 3 Flutes 
M10x1.5 18.00 mm 74.00 mm 
M10x1.5 19.10 mm 74.30 mm 
M12x1.75 21.00 mm 85.00 mm 
M12x1.75 23.90 mm 85.90 mm 
M16x2 24.00 mm 96.00 mm 
M16x2 27.70 mm 96.80 mm 
M22x2.5 30.00 mm 119.00 mm 


M3x0.5 6.00 тт 49.00 mm 


M4x0.7 


M5x0.8 
M6x1 


8.00 mm 


9.00 mm 
11.00 mm 
М8х1.25 15.00 mm 69.00 mm 
M8x1.25 17.50 mm 68.90 mm 
Metric Coarse, 4 Flutes 


M24x3 36.00 mm 124.00 mm 


M30x3.5 42.00 mm 138.00 mm 
Metric Fine, 3 Flutes 


M10x1.25 18.90 mm 74.10 mm 


M12x1.25 23.90 mm 85.80 mm 
M12x1.5 21.00 mm 85.00 mm 
М14х1.5 25.40 mm 91.20 mm 
M16x1.5 24.00 mm 96.00 mm 
M16x1.5 27.70 mm 96.80 mm 
M18x1.5 27.70 mm 102.40 mm 
M22x1.5 30.00 mm 119.00 mm 
M24x2 31.00 mm 124.70 mm 
М8х1 15.00 mm 69.00 mm 
М8х1 17.50 mm 68.70 mm 
Metric Fine, 4 Flutes 
M24x1.5 36.00 mm 124.00 mm 
UNC, 2 Flutes 


54.00 mm 


60.00 mm 
63.00 mm 


16-32 s in 2in 
#6-32 36 in 13% in 
18-32 іп 235 in 
UNC, 3 Flutes 
310-24 ein 2 Vin 
18-32 Ss in 235 in 
1-20 е in 2 Vin 
W-20 Эвіп 2 V^ in 
14'-20 іп 2 Vin 
4-20 % in 2 іп 
И'-20 іп біп 
516-186 іп 2 2350 in 
3-18 Mein  2?Yin 
36-16 3^ in 2 ?9/» in 
36-16 Эд іп 2 1s in 
36-16 Y in 2 ?9/» in 
38-16 M іп 6 in 
26-14 7^ in 3 %2 in 
ЖАЗ Tin = 3 tein 
wW-13 Sein 3 %in 
96-12 Тіп 3 біп 
38-11 TVein 3 2952 іп 
H- isn 3 2982 in 
36-10 19віп 4 Vi in 
7$-0 isin  4?V»in 
UNC, 4 Flutes 
1-8 1%in 5 95» in 
2-4-/2 2%in 7%іп 
UNF, 2 Flutes 
#10-32 Yin 2 19? in 
#10-32 Yo in 6 in 
UNF, 3 Flutes 
410-32 — 7ein 2 Wein 
319-24 sin  2?Yin 
7.20 Th in 37% in 
%6-18 {in 3 As in 
918 Tsin 3 %42in 
3-16 1 Hein 4% in 
31-16 Yin 4%in 
79-14  1iYwin 41/віп 
UNF, 4 Flutes 
1-12 Tin 5 %22 in 
1W-12 2Ywin  5974in 
1442 1'Vsin  534in 


Nickel & Titanium Tapping, Bright (Uncoated) 


UNC, 2 Flutes 
310-24 “іп 
312-24 19/16 іп 


2396 in 
2 % in 


Thread 
Limit / 
Class 
of Fit Brand 
D6/6H 056 
D6/6H Widia GTD 
D6/6H 056 
D6/6H Widia GTD 
07/28: 056 
07/28 Widia GTD 
p. 056 
08) 056 
047 
D4 056 
D4 056 
D5 05б 
05/Н2 056 
D5/H3 Widia GTD 
087 
Г, 056 
D9 056 
D3 мийа ото 
D6/6H Widia GTD 
D6/6H OSG 
D6 Widia GTD 
D6/28 056 
D6/2B Widia GTD 
06 Widia GTD 
D6 OSG 
D7 Widia GTD 
D5/6H 056 
D5/6H Widia GTD 
D6 OSG 
H37H3 056 
НЗ /H3 Widia GTD 
185 Widia GTD 
H37H3 056 
H37 
HSL 056 
H3/H3 056 
H5IH3 056 
H37H3 Widia GTD 
H5/7H3 Widia GTD 
H37H3 Widia GTD 
H3/H3 056 
НЗ / H3 Widia GTD 
H3 0SG 
НЗ Widia GTD 
H5 OSG 
НЗ Widia GTD 
H3 / H3 Widia GTD 
H37 
dà» 056 
ГӨР Widia вто 
H3 Widia GTD 
H3/2B OSG 
H3/2B Widia GTD 
На 7 050 
H5 056 
H5 OSG 
125 Widia GTD 
H37H3 Widia GTD 
H3/H3 Widia GTD 
H37H3 056 
H3/H3 Widia GTD 
H3/6H OSG 
H3/2B 056 
H372B 056 
НЗ Widia GTD 
НЗ 056 
H4 Widia GTD 
Ң4 OSG 
H5 OSG 
185 Widia GTD 
H27H3 Widia GTD 
H2/28 Widia GTD 


Item 
No. 


2PJF9 
2XTJ3 
2PJF3 
2XTJ5 
2PJC3 
2XTJ9 
2PJC5 


2PJES 


2PJE3 


2PJD3 
2PJD7 
2PJD8 
2XTJ1 


2PJD1 
2PJC9 


2XTJ2 


2XTJ4 
2PJF5 
2XTJ6 
2PJF7 
2XTJ8 
2XTK1 
2PJC2 
53NC51 
2PJD4 
2XTH9 


2PJD2 


2РНИВ 
1W182 


1W184 


2PHW7 
2PHW4 


2PHP1 
2PHR8 
1W188 
11W558 
S3NP61 
2PHP9 
1W192 
2PHP6 
1W196 
2PJA2 
S3NP65 
1W200 


2PHT6 


1w204 


1W216 
2PHU4 
1W208 
2PHU1 
2РНХЗ 


2РНХ9 
53М036 


1W186 
S3NP60 


2PHX2 
1W194 
2PHT7 
2PHY6 
2PHT8 
1W214 
2PHU2 
11W536 


2PHT2 
2PHX6 


53NC29 


4GT93 
4GT95 


Thread Thread Overall 
Size Length | Length 
314-40 %e in 175in 
16-32 Ts in 2in 
10-32 3^ in 2 Vs in 
4-0 1i 20 
96-18  T1YWin  2?Y»in 
UNC, 3 Flutes 
%-16  14in 21У6іп 
76-14 Asin 3%2in 
WAZ 12%%2in 3%in 
36-11 1 %ein 3 Mein 
34-10 11%У6іп 4 йіп 
UNF, 2 Flutes 
#10-32 76 in 2 ys in 
11-28 1in 2 іп 
%6-24 iin 2%%іп 
UNF, 3 Flutes 
38-24 Tin 2 ein 
716-20 1 еіп 3 %2in 
19-20 d?Vein 3%in 
39-18 1 Win 3 %ein 


High-performance spiral-point taps create internal threads in through holes and are 
harder and more wear-resistant than general purpose spiral-point taps. They provide 
better precision and accuracy than general purpose spiral-point taps when used for 


Steel Tapping, Unified Thread Standard, Bright (Uncoated) 


BSW, 3 Flutes 
%”-12 КАШ 

BSW, 4 Flutes 
1-8 36.00 mm 160.00 mm 


Metric, 2 Flutes 
M6.3x1 25.40 mm 63.50 mm 
Metric Coarse, 2 Flutes 


M2x0.4 11.11 mm 44.45 mm 


4 ўв in 


M3.5x0.6 17.46 mm 50.80 mm 


M3x0.5 15.88 mm 49.21 mm 


M4x0.7 19.05 mm 


М5х0.8 22.23 mm 
M6x1 25.40 mm 63.50 mm 

M8x1.25 28.58 mm 69.06 mm 

Metric Coarse, 3 Flutes 


M10x1.5 20.00 mm 100.00 mm 


M10x1.5 31.75 mm 74.61 mm 
M12x1.75 42.06 mm 85.85 mm 
М14х2 42.06 mm 91.19 mm 
M16x2 46.05 mm 96.77 mm 
M20x2.5 50.80 mm 113.54 mm 
Metric Coarse, 4 Flutes 


M27x3 36.00 mm 160.00 mm 


53.98 mm 
60.33 mm 


M30x3.5 35.00 mm 180.00 mm 


M33x3.5 42.00 mm 180.00 mm 
М36х4 48.00 mm 200.00 mm 
М39х4 48.00 mm 200.00 mm 
M42x4.5 54.00 mm 200.00 mm 
M45x4.5 54.00 mm 220.00 mm 
M48x5 60.00 mm 250.00 mm 


М56х5.5 66.00 mm 250.00 mm 
Metric Fine, 3 Flutes 
M10x1 20.00 mm 90.00 mm 
Metric Fine, 4 Flutes 
M12x0.5 21.00 mm 100.00 mm 
M12x1.5 21.00 mm 100.00 mm 
M14x1 21.00 mm 100.00 mm 
M14x1.25 21.00 mm 100.00 mm 
M18x1 24.00 mm 110.00 mm 
M18x1.5 24.00 mm 110.00 mm 


M18x2 30.00 mm 125.00 mm 


Thread 
Limit / 
Class Item 
of Fit Brand No. 
H2/ WidiaGTD 46784 
JIS 2 
H2/H3 Widia GTD 406789 
125 WidiaGTD 46761 
H2/H3 Widia GTD 406197 
H2/H3 Widia СТО 46199 
H2/2B Widia GTD 46/02 
H2/H3 Widia GTD 40/04 
ig) улаа ото 4GV06 
H2/2B Widia GTD 4GV08 
H2/2B Widia GTD 46/10 
H2/H3 Widia GTD 46194 
H2/6H Widia GTD  4GT98 
H2/H3 Widia GTD 40/01 
H2/6H Widia GTD 46/03 
H2/6H Widia GTD 46/05 
H2/6H Widia СТО 46/07 
H2/2B Widia GTD 46/09 
Walter 
— Prototyp 429046 
Walter 
— prototyp 429045 
D5/H3 Widia GTD 53MM66 
D3 / idi 
152 Widia GTD 10779 
152 WidiaGTD 10785 
285 WidiaGTD 16783 
Дд) WidaGTD 16787 
D4 Маја СТО 10793 
D5  WidiaGTD 10795 
D5/H3 Widia GTD 10801 
D4,D5 Walter 
/6H _ Protot ур 428892 
D6/6H WidiaGID 10803 
D6/6H Widia СТО 10805 
D7/6H Widia GTD 10807 
D7/2B Widia GTD 10809 
D7 Маа СТО 16815 
Walter 
D7,D8 Prototyp 428069 
Walter 
08,09 Prototyp 428071 
Walter 
D8, D9 Prototyp 428U72 
Walter 
D8, D9 Prototyp 428U73 
Walter 
D8, 09 Prototyp 428U74 
Walter 
a С Pro otyp 428U76 
i alter 
р alter 
/H3 Prototyp 428078 
Walter 
6H/H3 Prototyp 428081 
Walter 
6G / 6H Prototyp 428X94 
Walter 
6H/H3 Prototyp 428X31 
D5, D6 Walter 
/6H X Prototyp 428М/99 
Walter 
6H/H3 Prototyp 42835 
D4, D5 Walter 
ШЕ "n otyp 428X36 
alter 
6H / H3 Prototyp 428X40 
Walter 
6H Prototyp 428X04 
D6, D7 Walter 
/H3 Prototyp 428X42 


Nickel & Titanium Tapping, 
Bright (Uncoated) 
UNC, 2 Flutes 


4GT93 
Thread 
Limit / 
Thread Thread Overall Class 
Size Length Length — ofFit 
M20x1.5 24.00 mm 125.00 mm 05,06 
M20x1.5 24.00 mm 125.00 mm 05,06 
M24x1.5 26.00 mm 140.00 mm 05,06 
М25х1.5 26.00 mm 140.00 mm 6H / H3 
M30x2 26.00 mm 150.00 mm ӨН 
M32x2 26.00 mm 150.00 mm 6H / H3 
M33x2 28.00 mm 160.00 mm ӨН 
M36x3 39.00 mm 200.00 mm D7, D8 
M39x2 28.00 mm 170.00 mm — 6H 
М42Х3 42.00 mm 200.00 тт 07, D8 
M48x3 45.00 mm 225.00 mm 6H / H3 
Metric Fine, 5 Flutes 
M38x1.5 28.00 mm 170.00 mm 6H / H3 
M42x1.5 28.00 mm 170.00 mm 6H / H3 
M45x1.5 28.00 mm 180.00 mm 6H / H3 
UNC, 3 Flutes 
4-20 15.00 mm 80.00 mm "P; H6 
%e'-18 1800 mm 9000mm HA HS 
3-16 20.00 mm 100.00 mm А 
7-13 23.00 mm 11000 mm 09:06 
9-11 25.00 mm 110.00 mm 4946 
940 30.00 mm 125.00 mm 19,17 
0-9 30.00 mm 140.00 mm H6, H7 
UNC, 4 Flutes 
1W-7 4200mm18000mm 287 
14-6 4800mm20000mm 28, 
UNC, UNJC, 2 Flutes 
#1024 Жіп 2 %in  H37H3 
#10-24 hin 23&in  H2/H3 
712-04 sin 2%п Н 
$256 ein 1%in 12) 
£48 Win iUi 12) 
м40 Asin 1%in 12; 
3540 nin sin H2/H3 
#6-32 sin 2in  H3/H3 
#6-32 sin 2in  H2/H3 
#32 Әп 24m 192 
#8-32 ип 24m 12) 
9-20 1i 245i H3/H3 
W-20 din 2 in H5/H3 
W-20 {in 2%їп H2/H3 
4-20  1in 2%їп H1/H3 
20 Tin біп H3/H3 
96-18 1 in  2?in H3/H3 
We-18 inin 2%әп Hi/H3 
9118  1i&in  2?/in H2/H3 
V-18 inin 6n  H3/H3 
UNC, UNJC, 3 Flutes 
w20 iin 23i H3/H3 
16 Thain  2Wiein НЗ 
WAG Thain 2 Wisin H2 
39-16 ihin 2 %sin HI 
W416 тит ба 58,08 
7-14 Tsin  39in H3/H3 
W-3 17ein 3%in Н» 
WAL Vin 3 %ein H3/2B 
$r-10 ап  4XWin H3 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Item 
Brand No. 
PES 428X05 
Proto 428X44 
А 428X50 
PRODI 428X52 
ЫА 428X60 
panan 428X62 
Proto 428Х64 
QUASI 428X68 
Walter 
lai 428X70 
alter 
Proto 428X75 
alter 
rop 428X78 
Walter 
Prototyp 428X69 
Walter 
Prototyp 428X73 
Walter = 428x76 
Prototyp 
Protan 428217 
Рег 428224 
E 428221 
nie 428734 
Pipino 428236 
Protalip 428235 
Plo 428238 
ce 428732 
pot 428731 
Widia GTD 4АКН8 
Widia GTD 4CPJ5 
Widia GTD 4CPJ7 
WidiaGTD 4AKH2 
Widia GTD 4AKH3 
WidiaGTD 4AKH4 
Widia GTD 4АКН5 
Widia GTD 4АКНб 
WidiaGTD 4CPJ1 
Widia GTD 4AKH7 
Widia GTD 4CPJ3 
Widia СТ) 4АКК0 
Widia GTD 4СРКІ 
Widia СТО _4CPJ8 
Widia СТО 53МІМ96 
Widia GTD 2XTW4 
Widia СТО 4AKK2 
Widia GTD_53MM89 
Widia GTD 53ММ88 
Widia GTD 2XTW6 
WidiaGTD 4CPJ9 
Widia СТО 4АКК4 
Widia СТО 53ММ80 
Widia GTD 53ММ81 
Widia GTD 2XTW8 
Widia GTD 4АКК6 
Widia GTD 4AKK8 
Wida GID 10771 
Widia GTD 10715 
| CONTINUED | ] 


2273 


MACHINING Scan. Order. Done. [= 
Taps Details on page A1. 
4 Additional tap sizes, materials, and coatings are available on Grainger.com®. 

G5 


WIDIAGTD® {шесте 
High-Performance Spiral-Point Taps 


Thread Thread Thread 
Limit / Limit / Limit / 

Thread Thread Overall — Class Item Thread Thread Overall Class Item Thread Thread Overall Class Item 
Size Length Length of Fit Brand No. Size Length Length of Fit Brand No. Size Length Length of Fit Brand No. 
UNEF, 3 Flutes y-20 1 тү? in 3 25 in H3/6H Widia СТО 4АКК9 48-32 Ain 2 in H37 WidiaGTD —1E584 

oe met БП ШЇ 
Ye'-32 18.00 тт 90.00mm 2B/H3 Walter 429423 448 117У6іп 3'%e6in H3/2B Widia GTD 10773 JIS 2 
rototyp Steel Tapping, Unified Thread Standard, TiN 48-32 %in 2 1 in H2/ WidiaGTD 1Е582 
UNEF, 4 Flutes Metric, 3 Flutes JIS 2 
He ii VA AR ; 33 - 
14-28 21.00mm 100.00 mm 28/28 йг. 429M8 М12х1.25 віп 2 іп Lo ig OSG 6VXR9 Uk A HG in 2%in  H3/H3 Widia GTD 1Е596 
ТАТУ Mi2x125 Жіп —3'Vein |52 OSG  6VXT7 d H3 Hd — Waller 
%'-24 21.00 mm 100.00 тт 28/28 Prototyp 429424 Metric Coarse, 2 Flutes 46.32 11.00 тт 56.00mm "745 Prototyp 428216 
ы T т ijt 
UNF, 2 Flutes H2-H3 — Walter M3x0.5 158mm 4921 mm (27 widiaGTD 16810 ZEN Hu m MM СПЕУ 
#10-32 13.00 тт 70.00mm "із Prototyp 428296 DAI — VP-18 23.00 тт 110.00 mm ‚52 Prototyp 428727 
UNF, 3 Flutes M4x0.7 19.05 mm 53.98 mm JIS 2 Widia GTD 1Е812 UNC, UNIC, 2 Flutes = е 
W-28 15.00 mm 8000 тт 94 БИШР 42875 M5x08 22.23 тт 6033тт 045 WidiaGTD 16814 Foz en рар Haaa иа ЫП JEEG 
UNF, 4 Flutes Mexi 25.40 mm 63.50mm 05  WidiaGTD  1E816 W-20 Tin 2%in H5/H3 WidiaGTD  1E600 
98-18 21.00 mm 100.00 mm m m a 429A37 Mx 25 2858 mm 69.06 mm D5/H3 Widia GTD 1Е818 v siam D 275 in H3/H3 Widia GTD 1Е604 
" H5,H6 Walter M10x1.5 31.75 mm 74.61 тт 06769 Widia GTD 1Е820 36-16 Тіп 2'%ein H3 Ма СТО 1Е608 
70-14 2400mm 125.00 mm 'j58 Prototyp 4284388  M12x1.75 42.06 mm 85.85 mm D6/6H Widia GTD 1Е822 7-14 Vin 39ein H3/H3 WidiaGTD 1E612 
" 2B/ Walter Metric Fine, 3 Flutes "m i i H3/ idi 
198-12 2600mm 15000 mm 152 Prototyp 42981 ү2х1.25 22200 mm 100.00 mm6HX/GH Widia GTD s3MTzg 13 1^ in 3%п 6; WidiaGTD 1Е616 
14-12. 26.00 mm 150.00 mm p e 429A30 Metric Fine, 4 Flutes AH Tsin 3 Tsin H3/2B Widia GTD 2ХТ\2 
yp M20x1.5 24.00 mm 125.00 mm 05.06 Walter 428X14 31-10 2in 4 Vain H3 WidiaGTD  2XTV3 
1-12 28.0 тт 17000 тт 16) prototyp 42932 e ater тт Yin — 36m Нана Wida GTD 1500 
ОВ Waller М24х2 26.00 mm 140.00 mm 06,07 ку, 4287 — 5035 on 2% HO HS Wida GTD — 1ES88 
172-12 28.00 тт 170.00 mm 59 Proto yp 429429 M30x1.5 26.00 mm 150.00 mm 6H Walter 428X19 UNF, UNJF, 2 Flutes 
UNF, UNJF, 2 Flutes : č : Prototyp. 36-40 isin 2in H2/H3 Widia СТО 1Е580 
110-32 іп 2%in  H3/H3 Widia СТО 4AKH9 UNC, 2 Flutes W-28 tin 2%in H3/6H WidiaGTD  1E602 
410-82 Яп 2%іп  H27H3 WidiaGTD 4CPJ6 1312044 en  234in H3  WidiaGTD 1Е592 96-22 {Vein  2^Yein H3/H3 WidiaGTD  1E606 
Hee MÀ Hee Weer ОТ #286 Ven — 1%in jgh WiiaGro ese БАСЫН сыс H3/6H Widia GTD 16610 
36-40 — Vin 2in  H2/H3 WidiaGTD 4CPJ2 Я à І H2/ wa 749-20 1%sin  39»in H3/6H WidiaGID 1Е614 
Vi-28 1n 2%п H3/6H WidiaGTD 4AKK1 $440 — Mein 1%in (62 WidiaGTD 1Е572 34-20 — 127% іп 2 іп НЗ ГБН WidiaGTD 1Е618 
96-24 1%in 2%оіп H3/H3 Widia GTD 4АККЗ 35-10 — 96in — 1 %ein H2/H3 Widia GTD 1Е574 
UNF, UNJF, 3 Flutes 46-32 sin Zin H3/H3 Widia GTD 1Е578 
%-24 Тиіп 2 %ein H3/6H wag D 4АКК5 36-32 ТИвіп 2in  H2/H3 WidiaGTD 1Е576 
7-20 176іп 3%2in H3/6H Widia GTD 4AKK7 
m Thread Overall Item 
Diamond-Coated Size Thread Length Length Tap Chamfer Brand No. 
Metric Coarse, 3 Flutes E Crate Coolant-Through 
etric. utes 
| е. WE жа: pper шшш эш 
: х1. 00 тт 00 mm ottom idia Gt 5 5 
=! | чы WIDIA стрё М12Х1.75 2100mm 100.00 mm Bottom WidiaGtd — 53NM37 
M6xi 10.00 mm 80.00 mm Bottom WidiaGtd — 53NM19 
Мо —1000mm — 500mm Boom — Wala Cid БАМ 
H = = х1. 00 тт 00 тт ottom idia Gt 5 
Carbide Straight-Flute Machine Taps ml gg o00mm 8000 mm |  Boitom WidiaGid — 53NM34 
Iamond-boate! 
a Right-hand thread direction Metric Coarse, 3 Flutes 
9 d В 4 Қ M3x0.5 11.00 mm 46.00 mm Modified Bottom OSG 33YY35 
Straight flute machine taps are installed in a toolholder on a machine and are Metric Coarse, 4 Flutes 
iri in bli М4х0.7 13.00 mm 52.00mm Modified Bottom 056 33YY36 
used to create or repair internal threads in blind holes and through holes. These MADE TED0 mm BO OO emm — мояе Botorm 856 33YY37 
carbide taps provide excellent hardness and heat resistance and can be used Móxi 19.00 mm 62.00 mm Modified Bottom 056 33YY38 
i i i M8x1.25 22.00 mm 70.00 mm Modified Bottom 056 33YY39 
for tapping hard materials at high speeds. Metric Coarse, 5 Flutes 
Thread Overall Item M10x1.5 24.00 mm 75.00mm Modified Bottom 056 33ҮҮ40 
Size Thread Length Length Tap Chamfer Brand No. тері, ада mm 82.00 mm Modified Bottom 056 33YY41 
Bright Finish, Coolant-Through IGN-Goated, 
Metric Coarse, 3 Flutes UNC, 4 Flutes са Bot 
M10x1.5 20.00 mm 140.00 mm Bottom Walter Prototyp — 427J16 s The j Hi odified Bottom, 
M6x1 15.00 mm 80.00 mm Bottom Walter Prototyp 427.17 1028 ДШ ann y БТЕВойот 056 mE 
М7х1 15.00 тт 100.00 тт Bottom Walter Prototyp 427.18 E мі Hej oditied bottom, 
М8х1.25 1800mm 12000 mm Bottom Walter Prototyp 427.19 FEN Ahn Zen MUR om 086 SOR 
Metric Coarse, 4 Flutes m 46-32 Misin 2 Visin ООП ОБОЛ 056 ЗЗҮХТ2 
M10x1.5 2400mm 10000тт Modified Bottom, Watter Prototyp 427124 - - Semi-Bottom 
Semi-Bottom 18-32 Ss in 2 1%» in Modified Bottom, 056 33YX73 
M12x1.75 23.00 mm 140.00 mm " оет Walter Prototyp 427.44 UNCLE Flat Semi-Bottom 
odified Bottom з utes 
M5x0.8 16.00 mm 70.00 mm Н * Walter Proto: 427125 m 
MUN ур 1-20 %e in зип Modified Bottom, 056 33PE04 
M6x1 19.00 mm 80.00 mm Semi-Bottom ` Walter Prototyp 427.26 > = Modified Bottom 
И ет, В m Уе-18 ўв in 3 1762 in SemiBofüiri 056 33YX76 
M8x1.25 22.00 mm 90.00mm о “се 500017 Walter Prototyp 427/27 "ES z sui Modified Bottom aS т 
В - 4 |n 32 ІП H J 
Bright Finish, DIN/ANSI Semi-Bottom 
M4x0.7 10.00 mm 54.00 mm Bottom 056 33YY80 ie "e 2945 i Modified Bottom, 
M5x0.8 11.00 mm 60.00 mm Bottom 056 33YY81 615 mel 3%2in ^ Semi-Bottom 056 33yx79 
әне en 14.00 mm 63.00 mm Bottom OSG 33YY82 1-13 Ain 4546 in T 056 33YX81 
"14-40 Jin 2 Vein Bottom OSG 33YY57 UNF, 5 Flutes Modified Boti 
#6-32 ie in 2 віп Bottom OSG 33YY58 w- | "i odified Bottom, 
48-32 Vs in 2 isis in Boltom 056 33YY58 2 doll З/п —  Semi-Bottom p Is 
- E p Vis in 33 in Bottom OSG 33YY62 РЖЕ? 56 in 3 "Ain Mo ШТІ Portom; OSG 33YX77 
12-13 % in 4 Jis in Bottom OSG 33YY68 94'-24 34 in 3 29/» in Modified Bottom, 056 33YX78 
UNF, 3 Flut Semi-Bottom 
J 032. win 2%in Bottom 056 33YY61 746-20 13/6 in 3:4,j; Modified Bottom, 056 33YX80 
UNF, 4 Flutes Semi-Bottom 
17-20 76 in 496 in Bottom 056 33ҮҮ69 w-20 1546 in 3 2%p in Мой ШЫ po йот, 056 33YX82 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Taps 


IRWIN. WESTWARD ® WIDIA For more information on taps, see page 2261. 


HANSON. GTD 


Straight-Flute Hand Taps ~ C E——À— 


a Right-hand thread direction High Speed Steel, TIN Coated 


Straight-flute hand taps are manually turned with a tap wrench to Metric Coarse, 4 Flutes 
create or repair internal threads in blind holes and through holes. 11W669 
Thread Thread Overall Tap Item Thread Thread Overall Tap Item Thread Thread Overall Tap Item 
E 8 Length " шеші dj Chamter Brand No. Weg, Aum " Length ате Вгапа No. Size Length — Length — Chamfer 5 Brand No. 
arbon Steel, Bright (Uncoated) Finis! igh Speed Steel, Black Oxide Finish " i i reenfield 
Metric Coarse, 4 Flutes І Metric Fine, 4 Flutes um 9-11 19 3'yein РШ Threading 154603 
M4x0.7 19.05 тт 53.00 тт Plug „тү 197136 202 31.00 mm 113.00 mm Bottom 33YV49 жу 20 4Иіп Bottom Threading 151745 
2 2 ; = 1 
M5x0.8 22.00 тт 60.00mm Plug — 1971388 ур йр Pisin 20п Plg 058 3307 „у опт аитп Таре Greenfield 407489 
Мех! 2500mm 6400mm Plug НП лето -2240 ein — 27m reer 050 ММ 18 оеш 5%in Bottom Senhal 154749 
UNC, 3 Flutes 58-11 Tsin 3°%2in Bottom 056 2ТВҮ9 UNC, UNJC, 3 Flutes 
310-24 Фіп 2% in aper Westward 21Х04 %-1 Tein 3%%2іп Plug OSG 2TRY7 36-32 sin 2 in Plug Widia Gtd 1Е640 
16-32 s in 2 in aper Westward 2LXD2 %-41  1Yein 3% іп Taper OSG  33YM42 UNC, UNJC, 4 Flutes 
46-32 — Wei 2i p TWin 49413 37-10 Тіп 4 Ain Plug 056 2ТТА1 310-24 Hin 2%in Bottom — Widia Gtd 1E650 
nm Д "9 ^ Hanson 1-8 1%ein 5Yein Bottom OSG  2TRWS 71024 іп 2%іп Plug Міфа бій 1E648 
18-32 КАШ 2 Y in aper Westward 2LXD3 1-8  1'Xin 59J»in Plug OSG 2TRY1 #8-32 Эд іп 2 віп Plug М/йа 614 1Е644 
1-20 Тіп 2%in Bottom Westward 2LXK3 1W-7 2Win 5%in Bottom OSG 33ҮМ58 48-32 Ain 2%in Bottom Widia Gtd 1Е646 
1-20 Tin 2 іп Plug Westward 21Х64 15-6 2%in  6!v»in Bottom 056 33YN84 14-20 Tin 2 іп Plug — Widia Gtd 1Е661 
UNC, 4 Flutes UNC, иис. 4 Flutes 20 1 in 2% in Bottom — Widia Са 1Е664 
пей nn ға i NE SEX: Е Ті: ЕЕ Е 
74-20 lin 2 іп aper — Westward 2LXD7 31-10 2in 4i^in Bottom Widia 010 12F012 59-16 1%in 2'9вїп Bottom —WidiaGtd 1Е684 
7-90 tin 2 1 in Plug TWin 497118 1-8 2%1п 5 Yin Bottom Widia Gtd 120943 Lak 1 T in 3 5 in Bottom Widia G d 1Е701 
Hanson UNF, 4 Flutes 12-13  1?Vein  3%in Plug Widia Gtd 1Е699 
96-18  1Yéin  2?Y»in aper Westward 2LXE2 310-32 еіп 2 114 in Plug OSG 4HKN2 UNF, UNJF, 4 Flutes 
" i i i 358-18 196і 3 2550 | Bott 056 2TRX9 #10-32 76i 255i Р Widia б 1Е652 
9-18 1%in  22in Plug мор 191120 igir imn 5 im Taper — 086 — 33YNST Powdered Metal TIC-Coatod — а 
98-16  1Yiin 2%віп Taper Westward 2LXE4 High Speed Steel, TiN-Coated Metric Coarse, 4 Flutes 5 
0-16 Tin 256m Plug т, 197122 Metric Coarse, Fes, Botan Waa Ga tiwess — M07 800mm 5500mm о об ззүнвз 
W-13  1?Vein 3%in aper Westward 21ХЕ8 UNC, 4 Flutes Modified 
%-І Twin  3!Yin Taper Westward 2LXF3 " ү А Greenfield Méx 12.00 mm 63.00 mm Bottom 088 33РС95 
rwin W-20 Tin 2n Plug hreadin: 154590 Metric Fine, 4 Flutes 
98-11  1'9ein 3'9ein Plug 19T130 ng 2 
Hanson 14-20 iin 2 V in Bottom Greenfield 151731 M12x1.5 21.00 mm 85.00 mm Bottom OSG 33YK42 
56-11 11%6іп 3 Hein Plug Westward 2LXH7 hreading UNC, 4 Flutes 
A 1 us : РЕ 
10 gn 4an ma Westward 2005 УВ 1Ип  22/ein Taper ШО 40746 5 #832 Wein — 23&in Modified 05) ҙзүні4 
" ЫП ot І 2 : : 
#10-32 Ain 2% in aper Westward 21Х05 " А А Greenfield 3-16 Yin 22%2in Bottom OSG 33YK13 
UNF, 4 Flutes ¥'-16 1%in  2'$in Bottom Thread n 15735 UNC, 5 Flutes в екы 
; 4 Irwin ` А А reentiel a- 16 in ^ in ottom 
£032 Яп 2%п Ро hanson 191116 2-13 17 in 3%in — Bottom Theading 15J739 Wr 4 Flies CERE ae 
W-28 in 2 in Plug ЕШ 197119 7-18 1?Voin 3%in Taper АИТ 407481 $50 tein T n Bo aa O86 —33Yk23 
31-16 2in 4 in aper Westward 2LXF6 
UNS, 4 Flutes 
1-14 2% in 5 Ve in Plug Westward 2LXJ5 


Ratchet T-Handle 
2СҮТ5 


JOMAI. 


Westward’ crum IRWIN. GD Starre 
Tap Wrenches 


Tap wrenches are used to manually turn taps when repairing or creating 
threads in holes. 


Fixed T-handle wrenches are more compact than straight-handle wrenches. 


Ratcheting wrenches can be turned and repositioned quickly when working a T mmm 
in tight spaces. ш 


Tap Wrench 
Set 


Starrett Sliding 
T-Handle 
30C242 


Sliding T-handle wrenches have a T-handle that slides from side to side, Straight Handle 
allowing them to be turned in tight spaces. They are more compact than 290428 
straight-handle wrenches. Overall Item 
Straight-handle wrenches have a long, straight handle that provides more d Length Fractional Tap Capacity Brand No. 
leverage than a T-handle. 3^e in T^c in 2in Me in to 4e in Starrett 300242 
Жіп йв іп біп Ye in to 1⁄4 in Starrett 30C239 
Overall Item Ae in 75; in 2 15 in 75» in to Ac in Starrett 300243 
Min. Tap Size Max. Tap Size Length Fractional Tap Capacity Brand No. Yin Эле in 9in Ms in to 1^ in Starrett 300240 
Fixed T-Handle Yin TA in 3 15 in JA in to Zin Starrett 300244 
Mein Ys in 2% in Vie in to % in Westward 2CYR9 Yin TA in 13 in TA in to Zin Starrett 30C247 
Ye in Va in 9 in Ив in to й іп Westward 2CYT2 іп Vain 12 in JA in to 96 in Starrett 300241 
Vain Vie in 834 in Ye in to % in Cle-Line 50CA39 3A in Ув in 16 in As in to % in Starrett 53VF08 
TA in vein З Жіп Yi in to % in Westward 2СҮТ1 Straight-Handle 
JA in % in 9 in YA in to % in Westward 2CYT3 "Ав in Vs in Тіп Ye іп to 1⁄4 in Westward 2CYT9 
Ratcheting Sliding T-Handle Vis in Hin gin Vis in to % Westward 2CYU1 
Ye in % in 3 in "ле in to 55 in Westward 2CYT4 Ур in Yin 11 іп 35» in to % in Westward 2CYU2 
Ye in Vain 3 іп Vis in to % in Westward 2СҮТ5 Yin Vie in 7 in Vis in to іп Cle-Line 50СА26 
Tie in Ys in 13 in Vie in to % in Westward 2CYT7 TA in 3A in 15 in JA in to 34 in Westward 2CYUS 
75» in win 4%in 75» in to 12 in Westward 2CYT6 Ain 1 in 19 Жіп TA into 1% Westward 2CYUA 
2 in Vin 13in 75 in to іп Westward 2CYT8 36 in Ye in 9 in Ye in to % in Cle-Line 50CA27 
YA in #0 10 in #0 to % in Irwin Hanson 3KLR7 win #0 9 Y» in #0 to іп Irwin Hanson — 351756 
Ў in Ya in 12in YA in to % in Irwin Hanson — 357719 3A in % in 15 in 35» in to % in Cle-Line 50CA30 
Sliding T-Handle Tin Vain 12% in TA into Тіп Irwin Hanson 357702 
Ув in Ya in 2% in Ye in to % in Westward 2FLL7 T%in Vain 19 in Ys in to 1% in Cle-Line 50CA31 
TA in #0 2% in YA in General 6TFF5 Tin Jin 40 in % in to 1% in Cle-Line 50СА32 
TA in #0 3 vin TA in General 6TFF2 2 V» in {in 54 in Tinto 275 in Cle-Line 50CA28 
Yuin іп 3% in YA in to % in Westward 2FLL8 Tap Wrench Sets 
Yin #12 3% in Yin General 6TFF7 Yo in 30 1 йіп 401% іп, #12 to % in General 6TFF6 
Ve in #12 4 іп Ve in General 6TFF3 vein #0 1 іп #0 to ўй in, #12 to ^ in General 6TFF8 
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Dies 


Scan. Order. Done. [== E 


Details on page A1. 


Additional die sizes and materials are available on Grainger.com®. 


iE GEARWRENCH. 


; CLEVELAND 


Die Wrenches 


Die wrenches hold compatible dies so they can be turned in manual threading 
tasks. Also known as die stocks, the wrenches have straight handles on both 
Sides that provide leverage when turning the dies. 


Die Wrench for Round Dies 
20X630 


Overall Item 
For Outside Dia. Length Brand No. 
Die Wrenches For Round & Hex Dies 
Ya in 9 Yin Gearwrench 41XA79 
1 %c in 2in Gearwrench 41XU45 
Die Wrenches For Round Dies 
1916 in 6% in Cleveland 20X630 
Tin 9in Cleveland 20X723 
1^in 13 “іп Cleveland 20X631 
2in 23 in Cleveland 19E382 
2 іп 29 in Cleveland 19E383 


CLEVELAND 


> Carbon Steel Adjustable 
Thread-Making Round Dies, UNF 
Round Dies 


20X706 

a Right-hand thread direction 

Round dies cut new threads or restore existing threads on the outer surfaces 
of parts so they can be mated with holes or other parts that have matching 
internal threads. A set screw adjusts the thread depth to over- or under-cut 
threads for a precise fit. 


Thread Item 
Size Die Thickness Outside Dia. Brand No. 
Carbon Steel Adjustable Round Dies 
UNC 
15-13 іп tin Cleveland 20X703 
34-10 Ya in 1 іп Cleveland 20X705 
UNF 
34-16 Yo in 1 іп Cleveland 20X706 
High-Speed Steel Adjustable Round Dies 
Metric 
M10x1.5 9.52 mm 25.40mm Cleveland 20X717 
M10x1.50 Yo in 1 іп Westward 10T891 
M12x1.00 Yo in 1 іп Westward 10T893 
M14x1.50 Vin 1¥%in Westward 10T898 
M16x1.50 Ye in 1 vin Westward 107901 
М16х2.00 Ye in 1%їп Westward 10T902 
M20x1.50 іп 2in Westward 10T907 
M22x1.50 іп 2in Westward 10T909 
M24x3.00 ys in 2in Westward 107913 
M30x1.50 Ya in 2Win Westward 10T920 
M30x3.50 Зд іп 2 vein Westward 107923 
Méx1.25 9.52 mm 25.40mm Cleveland 20X716 
UNC 
14'-20 іп 1in OSG 54LG77 
И'-20 %1п 1їп Cleveland 20X645 
546-18 % in 1in Cleveland 20X647 
%-16 35 in 1in OSG 33PC60 
38-16 38 in lin Cleveland 20X649 
38-16 Yo in 1 іп Westward 107752 
"13 Vo in 1 іп Cleveland 20X659 
15-13 Vo in 1 іп 056 54LH41 
5-13 іп 1 іп Westward 107756 
38-11 Yo in 1 іп Cleveland 20X663 
34-10 іп 2in OSG 54LH58 
UNF 
946-18 Ve in 1 Vin Cleveland 20X662 
58-18 Yo in 1 іп Cleveland 20X664 
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High-Speed Steel 
Adjustable 
Round Pipe & Conduit 
54LH84 


в 


Pipe and Conduit 
Thread Dies 


» Right-hand thread direction 

= UNF thread standard 

These dies create or repair threads on the outer surfaces of pipe, 
conduit, or fittings so they can be mated with parts that have match- 
ing internal threads. Fixed dies create or repair threads in one size. 
Adjustable dies have a set screw that adjusts the thread depth to 
over- or under-cut threads for a precise fit. 


GREENI 
THREADING 


Thread Item 
Size Die Thickness Outside Dia. Brand No. 
Carbon Steel Fixed Round Pipe & Conduit Thread Dies 
J4'-18 Vb in 1 іп Greenfield Threading 53РТ10 


76-27 36 in tin Greenfield Threading 53PT12 

8-27 тіп 1 іп Greenfield Threading 53PT11 
High-Speed Steel Adjustable Round Pipe & Conduit Thread Dies 

W-14 % іп 2 in OSG 54LH84 

74-18 Yain 1 іп 056 541380 

74"-18 іп 2 in OSG 54LH82 

38-18 Vo in 1 іп OSG 54LH81 


Carbon Steel 


> VELAND 


Hex Die 
UNF 
(WESTWARD 20X666 
IRWIN. 
HANSON. 


Thread-Repair Hex Dies 


= Right-hand thread direction 

Hex dies repair damaged, worn, or rusted threads on the outer surfaces of 
parts so they can be mated with holes or other parts that have matching 
internal threads. They can be turned with a standard wrench or a compatible 
die wrench. Self-aligning dies have a plate that aligns the die when it's 
placed on a part to help prevent cross threading. 


Thread Item 
Size Die Thickness Hex Size Brand No. 
Carbon Steel Hex Dies 
UNC 
И'-20 Yin 0.5344 in Cleveland 20X665 
34s'-18 s in 0.6188 in Cleveland 20X667 
3-16 Зв in 0.7031 in Cleveland 20X669 
3-16 36 in ?5 in Westward 10T943 
7Ae'-14 Ths in 0.7875 in Cleveland 20X671 
-13 Yin 0.9563 in Cleveland 20X673 
3 Vo in 1 ein Westward 10M967 
98-11 іп 1 іп Cleveland 20X677 
34'-10 3A in 1.2938 in Cleveland 20X679 
34310 3A in 1 віп Westward 10M975 
1-8 Tin 1.6313 in Cleveland 20X683 
1-7 Tin 1.9686 in Cleveland 20X687 
1-8 tin 1 34e іп Westward 10M978 
1-7 lin 1.8000 in Cleveland 20X685 
UNF 
И'-28 Yin 0.5344 in Cleveland 20X666 
3-24 іп 0.7031 іп Cleveland 20X670 
Y-20 V in 0.9563 in Cleveland 20X674 
%-18 % іп 1 іп Cleveland 20X678 
3416 3A in 1.2938 in Cleveland 20X680 
Carbon Steel Self-Aligning Hex Dies 
NC 
“6-18 36 in tin Irwin Hanson 197165 
%'-13 Ув in lin Irwin Hanson 19T171 
98-11 36 in lin Irwin Hanson 197175 
1-8 % in 1 1316 in Irwin Hanson 19T181 
NF 
#10-32 36 in tin Irwin Hanson 197161 
38-18 36 in tin Irwin Hanson 197176 
34"-16 36 іп 1іп Irwin Hanson 197178 
78-14 ¥ in 1 34e in Irwin Hanson 19T180 
1-14 % in 1%e in Irwin Hanson 197182 
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1-800-GRAINGER (472-4643) End Mills 
End Mill Flute, Material, and Finish Information 
End mills have cutting edges Finishes for high-speed milling and dry machining 
on their nose and/or sides that AITiN is more resistant to high heat than TiN, applications. 
remove material from a work- TiCN, and TiAIN. nACRo is harder and more resistant to high 
piece. They are used on computer qrtigrN offers higher resistance to oxidation heat than ТІЛІМ, TiCN, AITIN, and AICrN. 
а AM i manuel than an AITIN coating. TiAIN withstands high temperatures, allows әре en 
ШШ а Bright (uncoated) provides a smooth, for faster speeds than a bright finish, and 
aie Es ШЕ aah polished surface. resists cracks and oxidation better than TiN 
ӨЙҮ. "eds on the end mills: Diamond is only used for milling nonferrous — 9' TICN. | 
cutting head carry the removed materials such as aluminum, graphite, copper, TICN is harder and more wear-resistant than 
material away from the workpiece 819 carbon fiber. LL А : 
to prevent damage to the end mills DLC is a cost-effective alternative to diamond ТІМ resists impact better than TiAIN and AITIN. 4-Flute 5-Flute 
or workpiece. finish and is used for milling abrasive materi- $ provides a polished surface that's 
Materials als such as stainless steel, ceramics, plastics, smoother than a bright finish. 
1 à à and aluminum alloys. Taz reduces the need for coolant and is 
Carbide end mills provide excel- 
lent wear Medius and heat EXO is a multilayered TiAIN coating with a recommended for dry machining applications. 
resistance and are harder than very smooth finish. It resists Wear better than WXL is used for milling nonferrous metals 
powdered-metal and cobalt end 4 Standard ТІЛІМ coating and withstands high ^ and steels with а Rockwell hardness of up to ^ e.Fiute 8-Flute 


than cobalt end mills. 


mills. They require a rigid setup. 
Cobalt end mills can tolerate more 
vibration than carbide end mills. 
Powdered-metal end mills are 
tougher and less likely to break 


speeds and high temperatures. 

GMS has a lower coefficient of friction than 
GMX-35, which helps prevent built-up edge. It 
is also harder and more resistant to high heat 
than TiAIN and ZrN. 

GMX-35 is harder and resists high heat 
better than ТІЛІМ and ZrN, and it is suitable 


50 HRC. 

WXS is used for milling nickel-based alloys 
and hardened steels with a Rockwell hardness 
of more than 50 HRC. 

ZrN has a higher oxidation temperature than 
TiN and is used for milling nonferrous metals. 


a 


10-Flute 


Helical-Flute Thread Mills 


= Carbide material 


super carbide tools 


Helical-flute thread mills have spiral flutes and provide a smoother cut than straight-flute or single-profile thread mills. 


A 


wIDIA” 


Carmex 
KA Precision Tools, Ltd. 


GTD 


They are used to create threads on tough or thin-walled materials and can create internal threads of the same pitch in 
a range of hole diameters, eliminating the need to change tools when threading multiple holes of different sizes. For use 
in CNC machines that have helical interpolation capability. 


Thread 
Size Cutter Dia. 
AlTin Finish 
Metric, 3 Flutes 
M4.5x0.75 3.00 mm 
M5x0.80 3.00 mm 
M6x1 4.30 mm 
Metric, 4 Flutes 
M12x1.75 9.15 mm 
М20х2.5 11.94 mm 
NPT, 4 Flutes 
Tin, 2-11.5 0.6200 in 
NPTF, 3 Flutes 
Vein, V&-27 X 0.2450 in 
NPTF, 4 Flutes 
7 in, 34"-14 0.4950 in 
UN, 2 Flutes 
#4-40 0.0800 in 
#6-32 0.1000 in 
UN, 3 Flutes 
#8-32 0.1150 in 
14-28 0.1800 in 
1-20 0.1800 іп 
56-18 0.2350 in 
UN, 4 Flutes 
71-8 0.6200 in 
38'-24 0.2850 in 
38-16 0.2850 in 
76-20 0.3350 іп 
%6-12 0.3700 іп 
98-11 0.4700 in 
34-16 0.4950 in 
7814 0.4900 іп 
Bright (Uncoated) Finish 
Metric, 3 Flutes 
M4.5x0.75 3.00 mm 
M6x0.5 0.1700 in 
M6x1 0.1700 in 
M8x0.75 6.00 mm 
M8x1 0.2350 in 
M8x1.25 0.2350 in 
Metric, 4 Flutes 
M10x1 0.2900 in 
M10x1.5 0.2900 in 
M12x1 9.15 mm 
M12x1.5 0.3450 in 
M14x1.25 0.4500 in 
M14x1.5 0.4500 in 
M14x1.75 0.4500 in 
M14x2 0.4500 in 
M16x2.5 0.4500 in 
M18x1.5 11.94 mm 
NPT, 3 Flutes 
Vis in, 4-27 — 0.2450 in 


Length Overall Item 
of Cut Length Shank Dia. Brand No. 
6.00 mm 57.0 mm 6.000 mm Micro 100 16R778 
8.00mm  57.0mm 6.000 mm Micro 100 16R780 
12.00mm 57.0 тт 6.000 mm Місго 100 168782 
22.00 тт 100.0 тт 10.000 тт Місго 100 168792 
32.00 тт 100.0 тт 12.000 тт Micro 100 16R801 

Tin qin Hin Micro 100 16R663 
TAs in 2% in Yin Micro 100 16R674 
% in 4 in Yin Micro 100 16R666 
Js in 2in Yin Micro 100 16R679 
Yin 2in Yin Micro 100 16R681 
YA in 2 in Yin Micro 100 16R683 
Yin 2% in Yin Micro 100 16R693 
Yin 21^ in Yin Micro 100 16R691 
56 іп 215 in Yin Micro 100 16R695 
1% in 2in % in Micro 100 16R677 
3A in 2% in Ўв in Micro 100 16R702 
Эд in 2% in Je in Micro 100 16R699 
75 in 3 in Hin Micro 100 16R706 
in 3in 36 in Micro 100 16R710 
Tain 4 in Yin Micro 100 16R714 
TA in 4 in Yin Micro 100 16R720 
1% in 4 in Yin Micro 100 16R724 
6.00 mm 57.0 тт 6.000 mm Micro 100 168777 
0.5200in — 21^in Yain Scientific Cutting Tools 4PFD6 
0.5280in 272 іп Yain Scientific Cu ting ools 4PFK8 
16.00 mm 57.0mm 6.000 mm Micro 10 16R784 
0.6850in 20іп Yain Scientific Cutting Tools АРЕТ2 
0.6600in — 21^ in Yain Scientific Cutting Tools 4РЕР7 
0.8030in 3/іп sin Scientific Cutting Tools — ALLF3 
0.7920 in 3% in sin Scientific Cutting Tools — ALLF1 
22.00 mm 100.0 mm 10.000 mm Micro 100 16R790 
0.7920in 30іп Win ^ Scientific Cutting Tools  4PDV9 
11030in 3Ріп Yin Scientific Cutting Tools 4PDY1 
7.0870in — 3%in Yin Scientific Cutting Tools 4PEG1 
11340in 3%in Yin Scientific Cutting Tools 4PEP6 
11340in 30іп Yin Scientific Cutting Tools 4РЕН2 
11220in 30іп Yin Scientific Cutting Tools 4ХХР2 
32.00 mm 100.0 mm 12.000 mm Micro 100 16R797 
Ac in 215 in Yin Micro 100 16R672 


Thread Length Overall 
Size Cutter Dia. — of Cut Length Shank Dia. 
NPT, 4 Flutes 
Vie іп, 4-27  0.2180in 0.5340in 2%#їп YA in 
1-27 0.2800in 0.7580in 3% in 36 in 
Yin, ¥'-18 — 0.3820in 0.8000іп 37іп TAs in 
Tin, 2-11.5_ 0.6200in 1йїп 4 in іп 
NPTF, 4 Flutes 
1-27 0.2800in 0.7580in 37% іп 36 in 
Үд іп, 36-18 — 0.3820in 0.8000in Зуі TAs in 
Yin, 34-14 0.4950 іп 7 in 4 in Yin 
Tin, 2-11.5 0.6200in ТФіп 4 in Hin 
UN, 3 Flutes 
#10-24 0.1400 in 0.3920in 2% in YA in 
48-32 764 in 0.3250in 2%іп Yin 
20 0.1700in 0.5200in 2%іп YA in 
14-20 0.1800 in Yin 2% in Yin 
14-40 0.1870іп 0.5110і 2%іп YA in 
6-20 0.2350in 0.6700in 2%іп TA in 
96-18 0.2350in 0.6890in 2% in YA in 
96-18 0.2350 іп іп 2% in Yin 
UN, 4 Flutes 
#1-8 0.6200in — 196in 2 in іп 
%-24 0.2850 іп 3A in 2% in Jis in 
%-32 0.2900in 0.7940in 3% іп Jis in 
38-27 0.2900in 0.7930in 37% іп Jis in 
76-14 0.3050 іп % in 2% in Jis in 
76-20 0.3350 іп 75 in 3 in 36 in 
76-28 0.3450in 0.8000in 371п Hin 
76-24 0.3450іп 0.8080in 3% in 36 in 
Y?-13 0.3500 in 75 in 3 in Hin 
12-28 0.4000in 1.0860in 3% in Yin 
19724 0.4000 іп 1.1000in 371п Yin 
1-20 0.4000іп 1.1200in 3%#їп Yin 
916-18 0.3700 in 75 in 3 in Hin 
%6-12 0.3700 іп 7 in 3 in 36 in 
316-20 0.4500in 1.1200in 3% in Yin 
94-16 0.4500in 1.0880in 3% іп Yin 
98-11 04500in 1.1270in ЗУіп Yin 
YAO 0.4500 in 1.1400in 37% іп Yin 
31-16 04950in — T/iin 4 in Yin 
31-12 04950in 1Иіп 4 in Yin 
78-9 0.6200in 1%іп 4 in іп 
EXO Finish 
UNC, 3 Flutes 
#10-24 0.1300in 0.3740in — 2%їп As in 
1-20 0.1800іп 0.5510 in 3 in YA in 
96-18 0.2450іп 0.7200 іп 3 in Yin 
%'-16 0.3000 in 0.5940 in 3 in Mis in 
76-14 0.3500іп 0.7130 іп Зіп 36 in 
UNC, 4 Flutes 
120 0.1800іп 0.4010 in 3 in Yin 
%6-18 0.2450 іп Vin 3 in Yin 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Bright (Uncoated) Finish 
Metric, 3 Flutes 


16R777 

Item 

Brand No. 
Scientific Cutting Tools 4РОРЗ 
Scientific Cutting Tools 4PDR2 
Scientific Cutting Tools 4РОТ7 
Micro 100 16R660 
Scientific Cutting Tools 4PDR1 
Scientific Cutting Tools 4РОТ6 
Micro 100 16R665 
Micro 100 16R661 
Scientific Cutting Tools — 4LLF7 
Scientific Cutting Tools  4PEP8 
Scientific Cutting Tools 41166 
Micro 100 16R690 
Scientific Cutting Tools 4PDP1 
Scientific Cutting Tools 4PDP5 
Scientific Cutting Tools 4PDP4 
Micro 100 16R694 
Micro 100 16R676 
Micro 100 16R701 
Scientific Cutting Tools 4PDR7 
Scientific Cutting Tools 4PDR6 
Micro 100 16R703 
Micro 100 16R705 
Scientific Cutting Tools 4PDT5 
Scientific Cutting Tools 4PDT4 
Micro 10 16R707 
Scientific Cutting Tools 4PDU4 
Scientific Cutting Tools 4Р003 
Scientific Cutting Tools 4PDU2 
Micro 10 T6R711 
Micro 100 16R709 
Scientific Cutting Tools 4PDV4 
Scientific Cutting Tools 4PDV2 
Scientific Cutting Tools 4PDUS 
Scientific Cutting Tools 4PDU8 
Micro 10 T6R719 
Micro 100 16R717 
Micro 100 16R722 
056 2TNT2 
056 541657 
056 541050 
056 2TNR2 
056 2TNP9 
056 541077 
056 541079 


MACHINING Scan. Order. Done. |=" 


End Mills Details on page А1. ma 
L| CONTINUED | 
А А, Carmex WIDIA Thread Length ^ Overall Item 
«SCT >» ac А Precision Tools, Lid. GID Size Cutter Dia. — of Cut Length Shank Dia. Brand No. 
: мото, poses 9.50 26.30 85.00 10.00 056 33VR25 
= = x1. .50 mm 30mm 85.00 mm 10.00 mm 
Helical-Flute Thread Mills M12x1.75  9.50mm 26.30 тіп 85.00 mm 10.00 mm OSG 33VR26 
M14x1.5 10.00 mm 30.00 mm 85.00 mm 10.00 mm 056 33VR27 
Thread Length Overall Item M14x2 10.00 mm 30.00 mm 85.00 mm 10.00 mm 056 33VR28 
Size Cutter Dia. — of Cut Length Shank Dia. Brand No. M16x2 12.00 mm 34.00 тт 95.00 тт 12.00 mm 056 33VR30 
38-16 0.3000 in 0.5620 in 3 in s in 056 541081 М20х1.5 16.00 mm 42.00 mm 105.00 mm 16.00 mm 056 33VR31 
TAe-14 0.3500 in 0.7120 in 3in Эв in 056 541083 M24x1 20.00 mm 51.00 mm 120.00 mm 20.00 mm 056 33VR19 
15-13 0.3700 in 0.7680 in 3in 36 in 056 2TNRS M24x2 20.00 mm 50.00 mm 120.00 mm 20.00 mm 056 33VR18 
17-3 0.3700 in 1.0790 in 3 in 36 in 056 541065 NPT, 3 Flutes 
58-11 0.4300 in 1.4530 іп 4in Vo in 056 541069 6-27 0.1840 in 0.4090 in 3in Yin 056 6WFP4 
34-10 0.6200 in 0.2010 in 4in іп 056 2TNT6 Yin, 4-27  0.2220in 0.4610 in 215 in Yin Scientific Cutting Tools 4РҒХ4 
78-9 0.7450 in 2in 5in 34 in 056 541073 NPT, 4 Flutes 
1-8 0.7450 in 1.6260 in 4in 3A in 056 2TNT9 Ув, 8-27 0.2180 in 0.5340 in 21^ in TA in Scientific Cutting Tools 4Р075 
1-8 0.7450 in 2in 5in Зд in 056 541075 Yin, 38"-18 0.3300іп 0.6930in 30іп Зіп ^ Scientific Cutting Tools 4РЕС2 
UNC, 5 Flutes Yin, ¥'-18 0.3820іп 0.8000 іп 3v in Asin Scientific Cutting Tools 4РЕС8 
ЛДЕ 0.3700 in 0.7670 in 3in 36 in 056 541085 %іп,%-14 0.4300іп 1.1050 in 3% in Yo in Scientific Cutting Tools 4РЕП8 
%6-12 0.4300 in 0.9170 in 4in Yin 056 541087 Yin, %-14 0.5700іп 0.7870 in 4in % in 056 6WFP7 
58-11 0.4300 in Tin 4in Win 056 541089 Tinto 2"-11-1/2 0.5500in 1.1710іп 4 in %in ^ Scientific Cutting Tools АРЕХТ 
34-10 0.6200 in 1.2000 in 4in іп OSG 54LC91 NPTF, 3 Flutes 
UNC, 6 Flutes 1-27 0.2840 in 0.4090 іп Зіп “cin 056 6WFR1 
R-9 0.7450 in 1.3300 іп 4in Y in 056 541093 NPTF, 4 Flutes 
1-8 0.7450in 1%іп 4in Зд in 056 541095 1-27 0.2800in 0.7580in 3% in %in ^ Scientific Cutting Tools 4РЕАЗ 
UNF, 3 Flutes Tin, 174-11-1/2 0.7800 in 0.9570 іп 4in Тіп 056 6WFR4 
#10-32 0.1300 in 0.3740 in 2^ in Js in OSG 2TNR8 1% іп, 2"-11-1/2 0.7800in 0.9570 in 4in 1in 056 6WFR7 
%6-24 0.2450 in 0.7520 in Зіп Жіп 056 541660 25-8 0.9100 in 1.3580 in 4in 1in 056 6WFRS 
¥'-24 0.3000 in 0.5830 in 3in “cin 056 2TNR1 UN, 2 Flutes 
7Ae-20 0.3500 in 1.0510 in 3in 36 in OSG 54LC64 74-40 0.0790 in 0.1850 in 2^ in Yin Scientific Cutting Tools АРҒТА 
UNF, 4 Flutes UN, 3 Flutes 
14-28 0.1800 in 0.3930 in 3in Ya in 056 541078 #10-24 0.1200 in 0.3510 іп 210 in TA in Scientific Cutting То05 4PFT8 
yie-24 0.2450 in Yo in 3in YA in 056 541.80 #10-28 0.1200in 0.3360in 2%їп Жіп Scientific Cutting Tools 4PFT9 
7Ae-20 0.3500 in 0.7000 in 3in 36 in 056 541084 #10-32 0.1200 in 0.3260 in 21^ in Yin Scientific Cutting Tools 4PFU1 
%6-18 0.4500 in 0.8900 іп 4in Yin 056 2TNT3 #10-32 0.1460 in 0.4100 in 21^ in TA in Carmex 4РМТ5 
31-16 0.6200 in 1.6890 in 415 in % in 056 541072 #10-48 0.1390 in 0.4000 in 2^ in Yin Scientific Cutting Tools 4ХХН5 
7&-14 0.7450in 1.3580 in 4in % in 056 2TNT8 42-56 0.0650іп 0.2000in 2% in Жіп 5сіепійіс Cutting Tools 4ХХҒ4 
78-14 0.7450 in 2in 5in Ya in 056 541074 74-40 0.0820 in 0.2250 in 21^ in Yin Scientific Cutting Tools  AXXF5 
1-12 0.7450 in 1.5830 in 4in % in 056 2TNT4 #6-40 0.1000in 0.2600in 2%іп Жіп Scientific Cutting Tools 4ХХҒ9 
UNF, 5 Flutes А | И'-20 0.1720in 0.5110in 20іп Yain Scientific Cutting Tools 4РВҮб 
12-20 0.3700 in 3i in 3in 36 in 056 541086 14'-28 0.1860in 0.7000in — 2%in Жіп Scientific Cutting Tools 4XXJ1 
946-18 0.4500 in 0.8890 in 4in Yo in 056 541088 516"'-40 0.2380 in 0.8500 in 2^ in Yin Scientific Cutting Tools 4ХХК6 
31-16 0.6200in  1%in Fin Hin 056 541092 96-28 0.2380in 0.6000 2% in Yain Scientific Cutting Тооіѕ 4XXK1 
UNF, 6 Flutes . 3Ae'-24 0.2380 in 0.8500 in 2^ in Yain Scientific Cutting Tools 4ХХ/9 
7-14 0.7450 in 1.3580 in 4 in 3i in 056 541094 26-20 0.3120in 0.9800in 2% in Jis in Carmex 4PMX4 
1-12 0.7450 in 1.5820 in 4in Ya in OSG 54LC96 Y -12 0.3700 in 0.8000 in 31^ in іп Scientific Cutting Tools 4ХХ12 
UNS, 3 Flutes 7-20 0.3700in 1.2000in 3%іп Ain Scientific Cutting Tools  4XXL7 
14-28 0.1800 in 0.5350 in 3 in Ya in 056 541058 у"-12 0.3700 in 1.2000 in 3^ іп 36 in Scientific Cutting Tools 4ХХІЗ 
UNS, 4 Flutes 10-24 0.1400in 0.3920in 2%іп Жіп Scientific Cutting Tools 4РПХЗ 
1-32 36 in 0.7520 in 3in 36 in OSG 2TNU1 10-24 Y in 0.3500 in 21^ in Yin Scientific Cutting Tools dPDX1 
Stainless Steel 10-28 0.1400in 0.4070in 2%іп Yin Scientific Cutting Tools 4PDX4 
Metric, 3 Flutes 10-32 0.1400 in 0.3880 in 2^ in Yin Scientific Cutting Tools 4РОХ5 
M1.2x0.25 0.92 mm  0.26mm 40.00 тт 3.00 mm OSG 347776 10-48 0.1400 іп 0.3830in 22 іп Жіп Scientific Cutting Tools 4PDX6 
M1.4x0.3 1.05 тт 0.31 mm 40.00 тт 3.00 mm 056 342177 2'-3/56 0.0650 in 0.0170 in 2^ in Yin Carmex 4PMR8 
M1.6x0.35 — 1.20mm 0.36 mm 40.00 тт 3.00 тт 056 347178 UN, 4 Flutes " " 
М1.7х 3-24 0.2850іп 0.7660 іп Зіп 6 in cientific Cutting Tools 4PFV4 
Migxgas 1-30 тт 036тт 40.00 тт 3.00 mm 056 гиз 35-16 02900іп 0.8200  3Yin sin Scientific Cutting Tools 4РҒАб 
M1x0.25 0./2mm 0.26 mm 40.00 mm 3.00 mm OSG 342175 As"-14 0.3050 іп 0.8860 in 3in sin Scientific Cutting Tools 4PFV5 
UNC, 3 Flutes 7л6'-28 0.3450 іп 0.8000in 3% іп Yin ^ Scientific Cutting Tools АРЕСТ 
11-64 0.0550 in 0.0160 in 1% in Ve in 056 541056 2-24 0.3450іп 0.8080 іп 3^ in 36 in Scientific Cutting Tools 4PEC6 
UNF, 3 Flutes 43 0.3500іп 0.8770 in Зіп Зіп Scientific Cutting Tools 4PFV7 
#0-80 0.0450 in 0.0130 in 1% in Yin 056 347Т67 32 0.4000in 1.1060 in 3v in Yin Scientific Cutting Tools 4РЕр7 
#1-72 0.0550in 0.0140in 1%іп Ys in OSG 541055 12-28 0.4000in 1.0860in 3%іп Yin Scientific Cutting Tools 4PED6 
TiAIN Finish 1"-24 0.4000 іп 1.1000in 3%іп Yin Scientific Cutting Tools 4PED5 
Metric, 3 Flutes 17-20 0.4000in 1.1200in — 3%in Жіп Scientific Cutting Tools 4PED4 
M10x1 0.3100 in lin 3% in Yin ^ Scientific Cutting Tools 4ХХ65 58-12 0.4500in 1.1170in — 3%in Yin Scientific Cutting Tools 4РЕҒЗ 
M10x1.25 7.50 тт 16.25 mm 70.00 тт 8.00 mm 056 6WFNG 98-11 0.4700in 1.3090 in 4 in Yin Scientific Cutting Tools 4PFW2 
M10x1.5 0.3100 in % in 3% in Ain ^ Scientific Cutting Tools 4ХХ62 37-10 0.4500in 1.1400in 3%іп Yin Scientific Cutting Tools — 4PEF1 
M10x1.5 0.3100 in {in 3% in Win Scientific Cutting Tools 4ХХ63 34-12 0.4950іп 1.2830 in 4in Yin Scientific Cutting Tools 4PFW4 
M10x1.5 7.50 тт  16.50mm 70.00 тт 8.00 mm 056 6WFN7 347-10 0.4950in 1.3400 in 4 in Yin Scientific Cutting Tools 4PFW3 
M10x1.5 7.50mm 22.50 тт 70.00 тт 8.00 mm 056 33VR09 UN, 5 Flutes 
M10x1.50 7.90mm 7.90 тт 70.00 тт 8.00 mm Widia Gtd 53MP69 78-9 0.6200 in 1.4890 іп 4in y&in Scientific Cutting Tools  4PFW9 
M12x2 0.3700in 0.8000іп З? іп Win Scientific Cutting Tools 4ХХ66 1-8 0.6200in 1.5500 in 4 in Ain ^ Scientific Cutting Tools 4РҒХ1 
M2x.4 0.0560in 0.2000in 2% in Жіп Scientific Cutting Tools 4XXJ5 UNC, 3 Flutes 
M3x.5 0.0900 in 0.3000 in 2^ in Yin Scientific Cutting Tools 4XXL1 #12-24 0.1600 in 0.3310 in 3 in Yin 056 33VP97 
M4x.7 0.1200in 0.3000in 2% in Жіп Scientific Cutting Tools 4ХХМ1 UNC, 4 Flutes 
M5x.8 0.1500 in 0.6000 in 2% in Жіп Scientific Cutting Tools 4XXN4 78-9 0.7450 in 1.3350 in 4in Min 056 33VR01 
M5x.8 0.1500in 0.4000in 2% in Жіп Scientific Cutting Tools 4ХХМЗ UNEF, 3 Flutes 
M5x0.8 0.1180 in 0.3280 in 58.00 тт 6.00 тт Scientific Cutting Тооіѕ 4PFW7 T4-32 0.1900 in 0.3740 in 3in Vain 056 33VR02 
M6x0.5 0.1700 in 0.5200 in 2% in Vain Scientific Cutting Tools 4PFD7 3Ae'-32 Yin 0.4690 in 3in v4 іп 056 33VR03 
M6x0.75 0.1700in 0.5430in 2% in Yin Scientific Cutting Tools 4PFE4 38-32 0.3100 in 0.5630 in 3 in Jis in 056 33VR04 
M6x1 4.50 mm 13.00 mm 60.00 тт 6.00 mm 056 33VR05 UNF, 3 Flutes 
M6x1.25 0.1700in 0.5610in 2%in in Scientific Cutting Tools — 4PFF5 #12-28 0.1600 in 0.3230 in 3 in Yin 056 33VP98 
M8x0.75 0.2350іп 0.6620in 2% in Жіп Scientific Cutting Tools 4РЕР4 TiCN Finish 
M8x1 6.00 mm 17.00 mm 65.00 mm 6.00 mm 056 33VR06 Metric, 3 Flutes 
M8x1.00 6.00 mm 13.00 mm 65.00 mm 6.00 mm 056 6WFN3 M6x1 4.80mm  6.30mm 62.00 тт 8.00 mm Widia Gtd 53MP88 
М8х1.25 0.2340 п 0.6000 2% in Yin Scientific Cutting Tools 4ХХМ9 Metric Fine, 3 Flutes 
M8x1.25 0.2840in 0.6590 in 58.00 тт 6.00 mm Scientific Cutting Tools АРЕХЗ M10x1.25 8.40 mm 10.30 mm 80.00 mm 12.00 mm Widia Gtd 53MP97 
Metric, 4 Flutes UNC, 3 Flutes 
M10x1 0.2900 in 0.8030 in 3% in sin Scientific Cutting Tools 41163 36-16 0.3012in 0.7831 in 3.1496 in 0.4724 in Widia Gtd 53MR06 
М10х1.5 0.2900in 0.7920in 3% in Mein Scientific Cutting Tools 411Ғ2 UNC, 4 Flutes 
M12x1 0.4000 in 1.0790 in 31^ in Vin Scientific Cutting Tools ' 4PDX7 38-11 0.5157in 1.3205іп 4.0157іп 0.7087 in Widia Gtd 53MR10 
M12x1.25 0.3450іп 0.8070in 3/іп Win Scientific Cutting Tools 4PDV6 WXS Finish 
Md 45 0450 іп 0871 іп EA in 2 in Scent ic cu tting 190 5 MS Metric, 3 Flutes 
x1. 4500in 1. in 5 in б in cientific Cutting Tools M2.5x 
Mi4xi.5 02700іп 30.9090in 100.00 mm 10.00 mm Scientific Cutting Tools 4РҒИ4 м2.6х0.45 135mm 135mm 40.00 тт 6.00 mm 056 aci 
М14х1.50 10.00 тт 22.50 тт 85.00 mm 10.00 mm 056 6WFPO M2x0.40 150mm  1.20mm 40.00 тт 6.00 mm 056 347180 
М14х1.75 0.4500 іп 1.1340in 3% in Win Scientific Cutting Tools 4РЕР7 М3х0.50 1.50 тт 1.50 тт 40.00 тт 6.00 mm 056 347782 
M14x2 0.4500in 1.1340in — 3Vin Yin Scientific Cutting Tools 4АРЕВЗ M4x0.70 210 тт  2.10mm 40.00 тт 6.00 mm 056 347183 
М16х2 0.4700іп 1.2900 in 100.00 mm 12.00 mm Scientific Cutting Tools АРҒУ5 M5x0.80 240mm 2.40тт 40.00 тт 6.00 mm 056 347784 
М16х2 12.00 mm 34.00 тт 95.00 mm 12.00 mm 056 33VR15 UNC, 3 Flutes 
M16x2.5 0.4500 in 1.1220 in 31^ in Y» in Scientific Cutting Tools 4ХХРЗ #2, 13-56 0.0640in 0.0540іп 1.6610 in Yin 056 347768 
M18x1.5 0.4700 in 1.2630 in 100.00 mm 12.00 mm Scientific Cutting Tools 4PFUB #4, #5, #6-40 0.0830 in 0.0750іп 1.6610 in Vain 056 342771 
M20x1.5 16.00 mm 31.50 mm 105.00 mm 16.00 mm 056 6WFP3 #6, #8-32 0.1030in 0.0940 in 1.6610 in Yin 056 347Т73 
M20x2.5 16.00 тт 42.50 mm 105.00 mm 16.00 mm 056 33VR17 UNF, 3 Flutes 
M6x1 4.50mm  13.00mm 60.00mm 6.00 mm 056 33VR20 #2-64 0.0640 in 0.0470іп 1.6610 іп Yin 056 3477169 
М8хї 6.00 mm 17.00 mm 65.00 тт 6.00 mm 056 33VR21 #5-44 0.0960 in 0.0680 in 1.6610 in Ў іп 056 347172 
M8x1.25 6.00 mm 17.50 mm 65.00 mm 6.00 mm 056 33VR22 70-36 0.1290in 0.0830 in 1.6610 in Yin 056 347774 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) End Mills 


Single-Profile Thread Mills «scr» For more information on end mills, see page 2277. 


B : super carbide tools 
= Carbide material 
Bright (Uncoated) 


Single-profile thread mills create very low side- Finish 
cutting pressure and provide more control over 3 Flutes 
pitch diameter and cut length during thread-milling 4PEH2 
tasks than helical-flute or straight-flute thread 
ills. i i icati Cutter Pitch Length Overall Shank Item Cutter Pitch Length Overall Shank Item 
mulls They are Suitable for threading applications Dia. Range — ofCut Length Dia. No. Dia. Range — ofCut ^ Length Dia. No. 
with unfavorable length-to-diameter ratios and Bright (Uncoated) Finish, Scientific Cutting Tools ТІЛІН Finish, Scientific Cutting Tools 
i i 1 i UN, 2 Flutes UN, 2 Flutes 
can create intarnal threads with a variety of pitch 0.0500 in 64-80 0.1000in 1%in іп 4РЕ07 0.0500 in 64-80 01000m 10іп іп  4PEK6 
fo crate Tools when thveadiny multiple Rees fa ER и ет en вва ошо eea оши топ т ш 
i i Ё іп 72- А in 5 in Yin 4PEG5 ) іп E Я іп ^ in біп 
to change tools when threading multiple holes of UN, 3 Flutes 0.0400in 72-90 Мі 10і іп 4РЕК5 
different sizes. For use іп СМС machines that have 0.3/20in 12-32 0.8500in 31m Win APEKZ UN, 3 Flutes 
ical i i ili 0.3720in 12-32 1йіп  3in 36 in 4РЕКЗ 0.2900in 14-40 0.6000іп 3іп Эіп 4PEN8 
helical interpolation capability. 0290011 1440 06000m 3m sin APE 029001п 4440 Tn 3n %in — 4PENS 
Cutter Pitch Length Overall Shank Item 0.2900in 14-40 їп 3in 36 in 4РЕКІ 0.2400in 16-48 0.8000in 2%in іп 4PEN7 
Dia. Range  ofCut Length ^ Dia. No. 0.2400in 16-48 0.8000in 2%in “in 4РЕ/8 0.2400in 16-48 іп 20іп іп 4РЕМб 
AITIN Finish, Micro 100 0.2400in 16-48 Уп 2Фіп Win 4РЕП 0.1820in 18-56 0.4000in 2%in іп 4PEN4 
UN, 2 Flutes 0.1820 in 18-56 0.4000in 2%in “in 4PEJ5 0.1380 in 24-56 0.4000in 2іп yin  4PEN2 
0.1000in 32-64 0.029in {in Win 168736 0.1820in 18-56 0.6500іп 2iin Мп A4PEJ6 0.1380 in 24-56 0.6000in 2іп Asin 4РЕМЗ 
0.1000in 32-64 0.029in 2іп іп 168734 0.1380in 24-56 0.4000іп 2іп Asin  APEJ3 0.0980in 32-64 04000in 2іп Asin  4PEL8 
0.0800in 40-64 0.026in 1%in ‘in 168730 0.1380 in 24-56 0.6000іп 2іп Asin 4РЕМ 0.0980in 32-64 іп 2 in Asin 4РЕ(7 
0.0800in 40-64 0.006іп 1%in Yin 168732 0.0980іп 32-64 0.4000in 2іп Asin 4РЕН9 0.1200in 32-56 0.3000in 2іп Asin  4PEL9 
0.0600іп 56-80 0.017in 1%in іп 168726 0.0980іп 32-64 іп 2іп sin 4РЕН8 0.1200in 32-56 Фіп 2 in Asin  4PENT 
0.0600in 56-80 0.017in 1%in Yin 168728 0.1200in 32-56 0.3000in 2іп Asin 4PEJ 0.0800in 40-64 0.1900im 2іп yin  4PEL5 
UN, 3 Flutes 0.1200in 32-56 Фіп 2 in Asin  4PEJ2 0.0800in 40-64 0.3000in 2іп Yin  4PEL6 
0.1400in 24-56 0.038іп  2in Yin 168746 0.0800in 40-64 0.1900in 2іп jin 4РЕН6 0.0720in 48-72 0.1500in 2іп Asin  4PEL3 
0.1400in 24-56 0.038іп  2in Hsin 168748 0.0800 in 40-64 0.3000in 2іп sin 4РЕН7 0.0720in 48-72 Мп 2 in Asin  4PEL4 
0.1200in 32-56 0.030іп  2in Asin 168740 0.0720іп 48-72 0.1500in 2іп Asin 4РЕН4 0.0590in 56-80 0.2000in 1%in іп 4PEK9 
0.1200in 32-56 0.030іп  2in sin 168742 0.0720in 48-77. Win 2 in Yin 4РЕН5 0.0600in 56-80 0.2000іп 2іп Asin 4РЕ(2 
0.1200in 32-56 0.030in  2in Asin 168744 0.0590in 56-80 0.2000in 1%in іп АРЕНІ 0.0590in 56-80 “іп 10іп іп 4PEK8 
UN, 4 Flutes 0.0600 in 56-80 0.2000in  2in Ye in 4PEH3 0.0600 in 56-80 Yin 2in As in 4PEL1 
0.3600 in 12-32 0.085in 4іп Зіп 168762 0.0590in 56-80 “in iin ‘in 4РЕ09 UN, 4 Flutes 
0.2900in 14-40 0.07111  4in Win 168760 0.0600in 56-80 %їп 2 in Увїп  4PEH2 0.3720in 12-32 0.8500in Зп іп  4PEPT 
0.2400in 16-48 0.055іп 30іп віп 168758 UN, 5 Flutes 0.3720in 12-32 1%in  3in Эіп APEP2 
0.1800 in 18-56 0.055іп 2%in ^in 168750 0.4880in 11-32 0.8500in 3%in іп 4XXP4 0.1820in 18-56 0.6500in 2%in іп 4PEN5 
0.1800 in 18-56 0.055in 2iin Win 16R752 0.4880 in 11-22 1.3500in 3%in іп 4XXP5 UN, 5 Flutes 
0.1800 in 18-56 0.055іп 2i%in Yin 168754 UN, 6 Flutes 0.4880in 11-32 0.8500in 3%in іп 4XXR3 
Yin 14-48 0.065in 2%in Vain 18R756 0.7450in 4-8 iin біп min 4XXR1 0.4880 in 11-32 1.3500in 3%in іп 4XXR4 
36 in 12-32 Әйіп 2.60іп Vain 16R655 0.7450in 4-8 2% in 5in % in 4XXR2 UN, 6 Flutes 
UN, 5 Flutes 0.6950in 9-4 1%in біп Min AXXP8 0.7450in 48 1%in 5in Zin 4XXR9 
Yin 11-2 Yin 261in ‘sin 18R657 0.6950 in 9-24 2%in біп yin  4XXP9 0.7450in 4-8  2%in Біп 3iin  4ХХТІ 
UN, 6 Flutes 0.5950in 10-32 1%in 4іп Win AXXP6 0.6950in 9-24 ^in біп Yin 4XXR7 
% їп 7-56 “шіп  205in Жіп 168659 0.5950in 10-2 2in Fin Sein  4XXP7 0.6950in 9-24 2%in біп Yin 4XXRB 
UN, 7 Flutes 0.5950in 10-32 1%in  4in Әйіп 4XXR5 
Tin 5-12 Yein  320in Yin 168653 0.5950in 10-32 іп 4in Әйіп 4XXR6 
= — 
a- 3 Flutes 
Straight-Flute Thread Mills «ст» түше 
= Carbide material 
Straight-flute thread mills are suitable for general Thread Length Overall Shank Нет Thread Length Overall Shank Нет 
purpose thread-milling applications and create шен Cutter Dia. ofCut Length Dia. Мо. зі, Cutter Dia. _ of Cut Length Dia. ilb 
i " i A utes h"- К in 1. in hin їп 
ПП Ш uid | р of et 0.2800іп Q7580in 20іп Жіп 4PEVB AAO 0.4500 n 14400 sin VAT TES 
ole diameters, eliminatin e need to change Yin, 38-18 0.3300іп 0.6930in 3i2in іп 4PEW8 1-10 R in 1. in in 4 in 
tools when th 4 di kde holes of diff Ж. Yin, 34-14 0.4400іп 1.0340in біп іп 4XXV7 1-12 0.7400іп 1.0800in біп “іп AXYC9 
0015 when threading multiple поез от altreren NPTF, 5 Flutes 1-20 0.7400іп 1.09/0in біп “іп 4XYD3 
Sizes. They provide good strength but require a rigid 2%" up-8 — 0.6500in 1.5600in 4in Жіп 4PFC8 1-7 0.74001п 11350 біп Жіп 4XYD4 
А А ; UN, 3 Flutes 1-8 0.7400 in 1.1180in біл іп 4XYD5 
machine setup. For use in CNC machines that have 710-04 — 0400; 03920 m 2711 Ип APER6 “UN, 6 Flutes 
helical interpolation capability. #10-28 0.1400in 0.4090in 20іп Ysin 4PER7 36-14 0.4900 in 1.1000in 3%in Уіп 4PFA1 
#10-32 0.1400іп 0.3880in 2% їп Yin 4PER8 36-16 0.4900in 1.0870іп 3%in ‘in 4PFA2 
Thread Length Overall Shank Нет #10-48 0.1400 in 0.3830in 2%2in ^in 4PER9 34-12 0.4900in 1.1170in 3%in in 4РЕ79 
Size Cutter Dia. of Cut Length Dia. Мо. #6-32 0.0980 in 0.2630in 2%in Win 4PEP4 78-12 0.6200in 1.1170 in 3%in іп АРҒА9 
Bright (Uncoated) Finish #6-40 0.0980in 0.2600in 2%іп ‘in 4РЕР5 76-14 0.6200in 1.1000іп 3%in іп АРЕСТ 
Metric, 3 Flutes Я8-24 йїп 0.3500іп 2%in ‘in 4PER4 BAC 0.6200 in 1.0870in 3%in іп 4PFC2 
M3.5x6  0.0900іп 0.2690in 2%in Ain 4PETI #8-32 Wain  0.3250in 2i2in Yin 4LLE8 76-9 0.6200in 1.1570in 3%in іп 4PFC4 
M3x.5 0.0900in 0.2640in 2%in ‘in 4PET3 #8-36 Fain  0.3450in 2#п ain 4LLE9 1-8 0.6200in 1.1770im 3%in Эіп 4PFC3 
M4.5x.75 "віп  0.3370in 2%in Yain 4РЕМ5 77-20 0.1700 іп 0.5700in 272 іп Мп 4РЕТ5 Tin 0.9900 in 1.1950in 7%in 1іп 4XYD6 
M4.5x0.75 Win 0.219010 2%in ain 4PEX7 71-24 0.1700in 0.5590 in 2%іп Yin 4РЕТ6 12-12 0.9900in 1.1660 in 7%in 1іп 4XYD7 
M4x0.5 sin  0.3230in 2%in Ain 4PEX9 14-36 0.1700in 0.5400 in 2#п ^in 4РЕТ9 1416 0.9900 in 1.1220in 7%in 1іп 4XYD8 
M5x0.7 0.1400 in 0.3970in 2%in ‘in АРҒАб 14-20 0.1870іп 0.5700іп 2⁄2in Yin 4PEU1 176 0.9900 in 1.1520in 7%in 1іп 4ХҮ09 
M5x0.8 0.1400in 0.3910in 2%in Vain АРҒАВ 14-24 0.1870іп 0.5590in 2iin Мп 4PEU2 ТАМ Finish 
M6x0.5 0.1700in 0.5200in 2%in ‘in 4PFD1 31-32 0.1870іп 0.5450in 2iin Міп 4PEU4 NPT, 4 Flutes 
М6х0.75 _ 0.1700in 0.5430in 2%in Vin 4PFE1 14-36 0.1870іп 0.5400 in 2%2in ^in 4PEUS ein, 4-27  0.2180in 0.5340in 2%in ‘in 4PFG9 
M6x1 0.1700 in 0.5280in 2%in “Yin 4PFJ6 71-40 0.1870 іп 0.5600in 27 іп “Yin 4PEU6 МРТ, 5 Flutes 
М8х0.75  0.2350in 0.6620in 27 іп ‘Vin 4РЕІ1 77-48 0.1870 іп 0.5510in 2iin ‘Yin 4PEU7 1into2-11-1/2 0.650011 1.6050in 4іп іп 4PFR6 
M8x1 0.2350in 0.6850in 2%in “in 4PFP9 96-18 0.2350 іп 0.6890in 212in iin 4PEV1 NPTF, 5 Flutes 
M8x1.25 ^ 0.2350in 0.6600in 2%in Ysin 4PFP5 UN,4Flutes 2/7 up-8  0.6500in 1.5600in 4in ‘Ain 4PFR9 
Metric, 4 Flutes Yain, 38-18 0.3870іп 0.6820in 3%in esin 4XXV2 UN, 3 Flutes 
M10x1.5  02900in 0.7920in 3%in ein 4LLEG 35-16 0.2900 in 0.7750іп 3%іп Увіп 4РЕ/9 34-40 0.0800іп 0.2100in 2%in ‘in 4PFD3 
M12xi 0.4000in 1.0790іп 3%in іп 4PDW7 34-20 0.2900in 0.8200in 3i?in Увіп 4PEW1 36-32 0.0980іп 0.2630in 2%in ‘ain 4PFD4 
M12x1.25  0.3450in 0.8070in 3%in “іп 41104 36-24 0.2900in 0.8090 in 3%in Увіп 4PEW2 UN,4Flutes 
Mi2xi. 0.3450in 0.7920in 3%in іп 4PDV7 34-27 0.2900in 0.7940іп 3%2in Увіп 4PEW3 34-24 Yin  0.6870in 2%in Win 4ХХҮ2 
M14x1.25  0.4500in 1.1030in 3%in ‘in 4PDX8 36-32 0.2900in 0./940 in 37 їп Sin 4РЕМ4 36-28 Yiin  0.6610іп 2%in іп 4XXY3 
М14х1.5 0.4500іп 1.08/0in 3%in ‘in 4PEF8 346-18 0.38/0in 0.6620in 3%іп ‘Asin 4XXV3 36-32 іп 0.6700іп 2%in Wain 4ХХҮ4 
М14х1,75: 0.4500іп 1.1340in 3%in in 4PEG3 1йв'-14 0.3450in 0.8160in 3i2in “іп 4PEW9 36-36 Ип  0.6820in 2%in ^in 4ХХҮ5 
M14x2 0.4500in 1.1340in 3%in in 4PEP9 78518 0.3450in 0.8000іп 3%in Эіп 4РЕХІ %-40 Yuin 0.6600іп 2%in Win 4XXY6 
M16x2.5 0.4500in 1.1220in 3%in ‘in 4XYC1 7/620 0.3450in 0.8210 in 3%2in іп 4РЕХ2 74e -16 0.3500 in 0./830in біп “іп 4ХХ72 
M24xi 0.7400 in 1.0620in біп  34in 4XYC3 76524 0.3450in 0.8090in 3%2in ysin 4РЕХЗ 746-20 0.3500in 0.8230in біп “іп 4XXZ4 
M24x2.5  0.7400in 1.0760in біп “іп 4ХҮС4 7/628 0.3450in 0.8000 in 3%in Эіп 4РЕХ4 746-24 0.3500in 0.8560in біп “іп 4ХХ75 
M24x3 0.7400 in 1.0580in біп іп 4XYC6 12-13 0.4000in 1.1080 in 3%in ^in 4РЕҮЗ 1-12 0.4000in 1.1170in 3%in in 4PFL3 
Metric, 6 Flutes _ Y?-16 0.4000in 1.0870in 3%in ‘Win 4РЕҮ4 38-12 Win  10420in біп їп 4XYA3 
М36х4 0.9900in 1.0950in 7%in iin 4XYC7 15-20 0.4000in 1.1200in 3i?in ^in 4РЕҮ5 56-14 Win  103/0in біл ‘in 4ХҮА4 
M40x6 0.9900 in 1.1920in 7%in 1іп АРҒА4 12-24 0.4000in 1.1000in 3i2in %in 4РЕҮб 36-16 Yin  10330in біл Эіп 4XYA5 
NPT, 4 Flutes 12-28 0.4000in 1.0870іп 3%in ^in 4РЕҮ7 1-12 %п 1.1760іп біл іп 4XYAG 
18-27 0.2750іп 0.7580іп 3% іп %in 4XXU3 12-32 0.4000in 1.1060in 3%in in 4PEY8 T-14 min  1.1520in Gin Жіп 4XYA7 
Vain, %'-18  0.3300in 0.6930in 3/2in %in 4PEW7 67-12 0.4000 in 1.1170in 372 іп ^in 4РЕҮ2 1-18 min  1.11/0in біп іп 4XYA8 
in, 4-14 0.4300іп 1.1050in 3%in in 4PEZ1 Sie -16 0.4500in 1.0870іп 3%in %in 4РЕ76 1-20 Жіп 1.1060іп біп Жіп 4XYA9 
NPT, 5 Flutes І Е 346-20 0.4500іп 1.1200іп 3%in ^in 4РЕ78 UN, 6 Flutes 
2Wup-8  0.6500in 1.5600in 4in ‘in АРЕСТ 56-11 0.4500in 1.1270in 3⁄2in ^in 4РЕ74 34'-16 0.4900in 1.0870in 3%in іп 4PFP3 
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MACHINING Scan. Order. Done. == 
End Mills Details on page A1. 


Ball End Mill No. of Helix Item No. of Helix | Item 
45XW26 Finish - Machining Flutes Corner Radius Angle No. Finish - Machining Flutes Corner Radius Angle No. 
- 3 30° 45Х/08 mm 2 30* 45ХМ45 
Carbide End AlTin Finish 4 = 30 50026 | ШЦ Е 4 = 30 daxma? 
= ; = 9 45 right (Uncoate = 9 45ХМ44 
Mill Sets Bright (Uncoated) ~~ = 30° 45Х/07 Finish 4 = 30* 45ХМ46 
4 = 30° 45XW25 X Square 
Vain. 3⁄6 in, М in, 95 i TiCN Finish 2 — 30? 45XU25 AITICrN Finish 4 = Variable 45XY16 
« A iN; ie in, ла Corner Radius aa 2 — 30° A5XJBl 
V5 in sizes included Bright (Uncoated) 2 0.005100.010: 42° 527135 4 = 30* 45XM43 
enter cuttin Finish 3 V^ 429 527191 3 — 42° 527140 
“С Lip 9 m : ZN Finish 2 Vea" 42? 507735 Bright (Uncoated) 3 = 30°  45XJ80 
Sets contain five end mills in a range of sizes and 3 Vea" 425 52702 Finish 4 = 30% 45ХМ42 
; ioh cj i 4 = Variable 45XY15 
are ideal for job Sites that frequently use various TICN Finish 2 = 30° 45XH96 
sizes of end mills in machining tasks. ZrN Finish 3 = 42° 527141 
Square End Mills 


Square end mills have a square nose and create a flat-bottomed Roughing end mills remove large amounts of material from a work- 
groove with 90° inside corners in milling tasks. Also called square- piece more quickly than roughing/finishing and finishing end mills. 


nose end mills, they are used for counterboring, side and face Roughing/finishing end mills remove large amounts of material 
milling, and milling square shoulders. and create a smooth finish on the workpiece at the same time. 
General purpose end mills are intended for milling a wide variety Finishing end mills create a finer finish on the workpiece than 
of common materials. roughing and roughing/finishing end mills. 


High-performance end mills are used in production milling. 


Overall Helix Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length Shank Dia. _ Angle Brand No. 
DLC Finish 
3 Flutes 
% in 2 Va in 4 Vin % in 35° 056 541015 
— lin 2 V6. in 4 in Tin 35° 056 541018 
20.00 тт 30.00 тт 100.00 тт 20.00 mm 35° 056 541020 
20.00 mm 50.00 тт 110.00 mm  20.00mm 357 056 541022 
20.00 тт 100.00 тт 160.00 тт 20.00 mm 35° 056 541023 
y / p 25.00 тт 37.50 тт 100.00 тт  25.00mm 357 056 541021 
f A GMS Finish 
CLEVELAND 5 Flutes 
отор О а в 
А шш ш Ш 6 in ^ in 5 in ariable — 
High-Performance Finishing түйіп 316 410 Jin Variable = 36PP21 
А А utes 
Garbide Square End Mills Jin Bin 2in Vain Variable = 36PP08 
У іп іп 2% in Ve in Variable = 36PN81 
Overall Helix Item GMX-35 Finish 
Milling Dia. Length of Cut — Length Shank Dia. _ Angle Brand No. 4 Flutes 
AITiCrN Finish Vin 3in 6in Yin Variable = 36PJ61 
4 Flutes 36 in Zin 2% in % in Variable — 36PK82 
Yin Win 1 іп Ys in Variable = 45XX47 36 in 1 іп Зіп 36 in Variable — 36PK84 
Vs in Tin 3in Үзіп Variable = 45XX51 vein 1 іп Зіп Vin Variable — 36PH97 
JA in % in 2 15 in Ya in Variable = 45XX59 Yin Tin 3in Yin Variable = 36PJ01 
Жіп 1 іп 4in Vain Variable = 45XX63 Vin 13 in 4 in Yin Variable = 36PJ04 
36 in Tin 2 іп Ув іп Variable = 45XX71 3A in 1 іп 4in % in Variable — 36PK30 
36 in 1% in 4in Эв іп Variable = 45XX75 3A in Tin 4in % in Variable = 36PK36 
Win 1 in 3in Yin Variable = 45XX85 Tin 13 in 4 in Tin Variable = 36PH34 
Yin Tin 3in Yin Variable = 45XX83 5 Flutes 
Yin 2in 4in vein Variable = 45XX89 Yin 3in 6 in YA in Variable = 36PJ62 
Yin 3in 6in Yo in Variable = 45XX91 Tin Tin 4in Tin Variable = 36PH36 
% in Tin 4in % in Variable = 45XX99 Tin 3in 6in Tin Variable = 36PH47 
% in 2 іп 5 in 3A in Variable -- 45ХҮ02 ТІЛІМ Finish 
% in 3 in 6in 34 in Variable — 45XY04 2 Flutes 
Y in 4in Тіп Y in Variable = 45XY06 VA 3A in 2 in TA in 30* YG-1 Tool Company 350799 
Tin 3in 6in Tin Variable = 45ХҮ12 іп Hin 2%]п Yin 30° YG-1 Tool Company 350908 
Tin 4in 7in {in Variable = 45ХҮ14 Yin Tin 3in Yin 30° YG-1 Tool Company — 35U804 
Bright (Uncoated) Finish % in Tin 4 in 34 in 30° YG-1 Tool Company —35U806 
2 Flutes Tin 1 іп 4in 1in 30* YG-1 Tool Company 350807 
Yin Ya in 1 іп Ys in 30° YG-1 Tool Company 350873 4 Flutes 
Yin 36 in 1 іп Ys in 30° 056 2TWC5 YA in % in 2V in Yin 30° YG-1 Tool Company 350862 
Yin 36 in Twin Ys in 45° Cleveland 32ZY87 YA in T¥in 3in TA in 30° YG-1 Tool Company 35/003 
% іп win 1 іп Yin 30° YG-1 Tool Company 350747 % in 56 іп 2in % in 30° YG-1 Tool Company 350945 
Ўв їп ie in 2in Эв in 45° Cleveland 327Ү88 Ain Tin 2 in Hin 30° YG-1 Tool Company 350865 
Эв in As in 2 in Э in 30° OSG 2TWD5 36 in 1 іп Зіп 36 in 30? YG-1 Tool Company — 35V005 
Yin Vain 4in Yin 30? 056 33РА47 іп 56 in 2% in Ve in 30° YG-1 Tool Company 350947 
Yin 36 in 2 Vin У іп 45 ° Cleveland 322Y90 Yo in {in 3 in Yin 30° YG-1 Tool Company 350867 
Yin % in 2 іп Vain 30° 056 2TWD6 Yo in 2in 4in Yin 30° YG-1 Tool Company — 35V007 
Yin % in 2 іп YA in 30° YG-1 Tool Company 350755 Ain 1%їп 4in 3A in 30° YG-1 Tool Company 350869 
Yain 1“in 3in Yin 45? Cleveland 322Y92 TiN Finish 
36 in Win 2%in 36 in 45? Cleveland 322Y97 4 Flutes 
36 in Tin 2 іп 38 in 30° YG-1 Tool Company 350757 Ys in Yin 1 іп Vs in 30* YG-1 Tool Company 350833 
36 in 2 Vin 6in 36 in 45 ? Cleveland 322201 YA in % in 2 V in Yin 30° YG-1 Tool Company 350841 
Yin іп 2 іп Yo in 30° YG-1 Tool Company 350881 36 in % in 2in 36 in 30? YG-1 Tool Company 350932 
Yin іп Зіп Yin 45° Cleveland 322205 36 in Тіп 3 іп 36 in 30° YG-1 Tool Company 350994 
Yin Тіп Зіп Yin 30° YG-1 Tool Company — 35U759 VATI іп 2 іп Yin 30° YG-1 Tool Company 351/934 
Yin 2in 4in Yin 30° YG-1 Tool Company 350956 in Tin 3 in in 30° YG-1 Tool Company 350846 
Yin 2 in 4in Yo in 45 ? Cleveland 322207 % in 1 іп 4in 3A in 30° YG-1 Tool Company 350848 
Yo in 3 Жіп 6in Yo in 45° Cleveland 327708 % in 2 in 5 in іп 30° YG-1 Tool Company 350998 
% in 1%in 4in Y in 30° YG-1 Tool Company 350761 lin lin 4in {in 30 ° YG-1 Tool Company 350849 
Min Tin 4in Yin 45° Cleveland 327713 Tin 2% in 5 in Tin 30° YG-1 Tool Company 350999 
3A in 2Win 5in Эд in 30? YG-1 Tool Company 350958 ZrN Finish 
% in КЕД біп 34 in 45° Cleveland 327715 3 Flutes 
Tin 1 “in 5in Tin 45° Cleveland 327717 Yin 36 in 1 іп Yin 35° Cleveland 407H92 
Tin 3i in 6in Tin 45° Cleveland 327719 Yi in ¥% in 2in Yin 35° Cleveland 407H95 
Tin 4¥%in 7in Tin 45° Cleveland 327720 Vin іп 2 іп Y in 35? Cleveland 407H96 
Diamond Finish 36 in Ў іп 2 in Hin ЗБ” Cleveland 407J03 
2 Flutes 36 in Tin 2V in 36 in 35? Cleveland 407J04 
Yin Win T%in Ys in 30? OSG 30L525 36 in Twin 3 іп Hin 35? Cleveland 407J05 
36 in 7$ in 2 Vin 36 in 30? 056 301523 Yo in іп 2V in Yin 35° Cleveland 407J10 
4 Flutes win Tin 3in Yin 35° Cleveland 407511 
8 іп win 1*%in win 30° 056 2WDL9 Win 2in 4 in Yin 35? Cleveland 407J12 
Hein 3i in 2 in He in 30° 056 301533 3i in Tin 3 in % in 35? Cleveland 407J18 
JA in % in 2 ‘in Yin 30° 056 2WDN1 3A in 34 in 6in 3A in 359 Cleveland 407J20 
36 in 7^ in 2 іп 35 in 30? 056 2WDN3 Tin 3% in 6in Tin 35? Cleveland 407J23 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) End Mills 


| s GAG А - AlTin Finish 
маод нам 209 mund 4 08 e 6 Flutes | 


High-Performance Roughing/ 


= ш = = Length Overall Helix Item 
Finishing Garbide Square End Mills Milling Dia. ofCut Length Shank Dia. Shank Type Angle Brand No. 
utes 
Length Overall Helix Item Yas in Фа in Tin Vein Straigh 35% 056 301376 
Milling Dia. — of Cut Length Shank Dia. Shank Type Angle Brand No. Yin He in 3in Vain Straigh 30° 056 35CK26 
AlTin Finish Yin Min 1 in Vs in Straigh 38? Cleveland 33GD60 
4 Flutes Vs in 36 in Tin Yin Straigh 35° OSG 30L457 
Yin 36 in 2 in УА in Straigh 38° Widia Hanita 45ВМ90 тр T m Мр А А YG-1 Тоо! 
YA in % in 2V in Yin Straigh 30° SGS Tool 416612 fain Aih Tal Yin Straight — Variable Company 33TR35 
Yin 1 in 3%in Vain Straigh 38° Widia Hanita  48HZ93 Yin Yin 1 in Yin Straigh 359 056 301382 
TA in 13 in 4in 14 in Straigh 30° SGS Tool 41CC64 W% in Y in 1 іп віп Straigh 50* 056 350.36 
36 in 7$ in 2 іп 36 in Straigh 38° Widia Hanita  48HZ58 Vin Yin 2in Vin Straigh 38° Widia Hanita _ 48JA62 
% in Tin 2%in 36 in Straigh 30° SGS Tool 41CC72 Vin % in 2in V4 in Straigh 38 * Widia Hanita 48JC67 
36 in 1 іп Зіп 36 in Straigh 30° SGS Tool 41CA22 TA in 36 in 4in TA in Straigh 38 ° Widia Hanita _ 48ЈЕ21 
36 in Tin 4 in 36 in Straigh 38° Widia Hanita  48HZ98 YA in Ac in 2 Фіп YA in Straigh 359 056 301459 
win іп 2 іп Win Weldon Flat 38° Widia Hanita  48JA29 Vain Yin 2in Vain Straigh 38 ° Cleveland 33GD72 
win Tin 3in Win Weldon Flat 38° Widia Hanita | 48Н761 Vain 34 in 2 Vb in Yin Straigh 30° 056 301746 
Yin 1 in 3 Ain Vo in Straigh 41? SGS Tool 41АХ14 VATI Ya in 2 іп TA in Straigh 38 ° Cleveland 33GD74 
Yin 2in 4in Win Weldon Flat 38° Widia Hanita  48JA03 YA in Y in 2 Фіп V4 in Straigh 38 ° Widia Hanita — 48JA71 
Y» in 2 Фіп 4 іп in Weldon Flat 38° Widia Hanita 48/А44 Vain 1 іп Зіп Vain Straigh 38° Cleveland 33GD79 
% in 76 in 3 іп Min Weldon Flat 38^ Widia Hanita  48JA38 Vain 1 іп 3%in Vain Straigh 38 ° Widia Hanita — 48JC20 
Y in 1%in 4 in Yin Weldon Flat 38? Widia Hanita 48Н779 TA in 1% in 4in YA in Straigh 38° Widia Hanita 484043 
in 1%іп 4 in 34 in Straigh 38° Widia Hanita  287RN7 36 in Yin 2 іп 36 in Straigh 35 ° 056 301465 
Ya in lin Тіп % in Straigh 38? Widia Hanita  48ЈЕ61 Ain Yin 2in 36 in Straigh 38° Widia Hanita 48ЈС73 
Min 2 in 5in Ain Straighi 38° Widia Hanita 287RN8 36 in VATI 4in Fin Straigh 38% Widia Hanita 484/Е23 
% in 3in 6in in Weldon Flat 38° Widia Hanita — 48JA51 Ain 76 in 2 іп 36 in Straigh 38° Cleveland 330088 
Тіп Tin 4in Tin Weldon Flat 38° Widia Hanita ^ 48HZ86 Ув in Ain 2 іп Ув іп Straigh 38* Widia Hanita ^ 48JA82 
1 іп 2 іп 5in їйїп WeldonFlat 38? Widia Hanita  48HZ90 Ain Tin 2 іп 36 in Straigh 35° 056 301393 
Tin 3in біп Тіп Straigh 38° Widia Hanita — 287RP1 Fin 1%in 3 in Fin Straigh 38% Cleveland 33GD90 
5 Flutes ¥% in Twin 4in Hin Straigh 35 ° 056 301469 
Yin % in 2in Vain Straigh' 38° Widia Hanita 430Ғ43 36 in 1 in 4in Yin Weldon Flat 35? 056 301470 
VATI Win 2 in VATI Straigh 45? Micro 100 16F223 % in 2 ¥in 4in Hin Straigh 35" OSG 30L471 
Жіп % in 4 in Жіп Straigh 38° Widia Hanita 430043 Y in 2 Vein 4in 35 in Straigh 38% WidiaHanita 484048 
Vain 3A in 2i^in Vain Straigh 38? Widia Hanita _ 48GV03 sin in 2 ¥%in Asin Straigh 38° Widia Hanita  48JA84 
% in 7%% in 2 Vb in 36 in Straigh' 38° Widia Hanita 486111 Ts in 1in 2% in As in Straigh 35° 056 301395 
Yin іп 2 іп Yein Weldon Flat 38° Widia Hanita 430Ғ77 Asin Tin 234 in sin Weldon Flat 35° OSG 30L474 
уіп % in 6 in Yain  WeldonFlat 38? Widia Hanita 430072 Tie in Tin 2% in Ag in Straigh 35° OSG 30L473 
Yin 1 in 3 in Vin Straigh 38? Widia Hanita _ 48GV22 Vein Yin 2 in Yin Weldon Flat 38° Widia Hanita _ 48JC79 
Yin lin 3in Vin Straigh' 38° Widia Hanita ^ 430F81 win % in Sin Yin Straigh 38° Widia Hanita 48ЈЕ25 
win 1% in 4in Ve in Straigh 38° Widia Hanita  430F91 Vin 1^in 3in Үзіп Straigh 30? 056 301749 
win 2 іп 4in Yin Straigh' 38° Widia Hanita ^ 287RE9 Win 1in 3in Yein Weldon Flat 35° 056 301476 
A in Tin 3 in 3A in Straigh 45? SGS Tool 41AV23 Ye in 1 in 3 іп Vin Straigh 35? OSG 30L484 
3A in 1 in 4in Min Weldon Flat 38° Widia Hanita — 48JH02 Vin 1 in 3in Yin Straigh 38 ° Cleveland 33GE08 
% in in 4 in % in Straigh 38° Widia Hanita 430084 win Tin 3in Yin Weldon Flat 38° Widia Hanita 48ЈА86 
3A in 1 in 6in Min —WeldonFlat 38? Widia Hanita 430089 Yin 1 in 4in Yein Weldon Flat 35° OSG 30L478 
% in Tin Tin Yin Weldon Flat 38° Widia Hanita 430095 Vb in 1 іп 4in Ye in Straigh 35° 056 301485 
lin 134 in 4% in tin Weldon Flat 38° Widia Hanita 48/Н12 Vin Tin 4in Yin Weldon Flat 38° Widia Hanita | 481092 
Tin 1 іп 4in Tin Straigh 38° Widia Hanita 430096 win 20 іп 4in Yo in Straigh 359 056 301487 
Tin 3% in 6in iin _ Weldon Flat 38? Widia Hanita 430632 Win 2 іп 4in Yein Weldon Flat 35° OSG 30L480 
Tin 3 іп 6in їйїп Weldon Flat 38° Widia Hanita 430036 Фіп 2іп 4 in Yein Weldon Flat 38° Widia Hanita  48ЈС29 
1 in 5in 8in їйїп Weldon Flat 38? Widia Hanita __ 430638 Yin 2 іп 4 іп Yin Weldon Flat 38° Widia Hanita _ 48JC95 
4.00 mm 800mm 57.00 тт 6.00тт Straigh 45° Micro 100 16Ғ249 Vein Зіп 5іп Yo in Straigh 35* OSG 30L488 
4.00mm 11.00 тт 55.00 тт 6.00mm  Straigh 38° Widia Hanita 4814009 Vin 3in 5in Win Weldon Flat 38° Widia Hanita 481052 
5.00 mm 10.00 mm 57.00 mm 6.00 mm — Straigh 45° Micro 100 16F253 Yin Ain 3 in ys in Straigh 38% Cleveland 33GE19 
6.00 mm 10.00 тт 57.00 тт 6.00mm  .Straigh 45 ° Micro 100 16F257 ye in Yin 3in Win Weldon Flat 38° Widia Hanita 484083 
8.00 тт 16.00 mm 63.00 mm 8.00тт  Straigh 45% Micro 100 16Ғ261 in 1% in 3 vin Y in Straigh 30° OSG 30L750 
8.00mm  19.00mm 63.00 тт 8.00mm  Straighi 38° Widia Hanita 481610 ¥% in Tin 3 in Ain Weldon Flat 35° OSG 30L490 
8.00 mm 19.00 mm 76.00 mm 8.00 mm — Straigh 38° Widia Hanita 481045 Y in 1%in 5 in Yin Weldon Flat__35 ° OSG 30L491 
10.00 тт 19.00 mm 72.00 тт 10.00 тт Straighi 45 ° Місго 100 16F265 Hin 2 Vin 5in іп Straigh 35 ° 056 301497 
10.00 тт 22.00 тт 72.00 тт 10.00 mm — Straigh 389 Widia Hanita 481015 ys in 2 Vin 5 in Yin Weldon Flat__38 ° Widia Hanita —48JC32 
10.00 mm 22.00 mm 76.00 mm 10.00 mm —Straigh 38? Widia Hanita 481009 5% in 3in 6 in іп Straigh 35? 056 301498 
12.00 mm 26.00 тт 83.00 mm 12.00 mm Weldon Flat 38° Widia Hanita — 48J203 % in Ain 3 іп Жіп Weldon Раї 35° OSG 30L499 
12.00mm 26.00 mm 83.00 mm 12.00mm  Straigh 38? Widia Hanita 481618 % in 7$ in 3 іп 34 in Straigh gy 056 301506 
16.00 mm 32.00 mm 92.00 mm 16.00 mm — Straigh 38° Widia Hanita | 481024 Ain 1% in 4 in Yin Straigh 30° 056 301751 
20.00 mm 38.00 mm 104.00 mm 20.00 mm Weldon Flat 38° Widia Hanita 48ЈҮ90 % in lin 4in 3i in Straigh 257 056 301401 
25.00 mm 45.00 mm 135.00 mm 25.00 тт Straigh 38? Widia Hanita 481043 % in Tin 4in Yin Weldon Еаї 35 ° 056 301501 
6 Flutes % in 156 in 4in % in Straigh КЫ 056 301508 
6.00 mm 10.00 тт 54.00 тт 6.00 mm Weldon Flat 45° Widia Hanita 481М70 3A in 1%1п 4in Yain Weldon Flat 38° Widia Hanita 48/005 
8.00 mm 12.00 тт 58.00 тт 8.00 тт Weldon Flat 45° Widia Hanita 481М71 34 in 1in 5in 3A in Straigh 38? Widia Hanita ^ 48JE35 
10.00 mm 14.00 mm 66.00 mm 10.00 mm Weldon Flat 45° Widia Hanita 481М72 3A in 2 іп Біп 3A in Straigh 35° 056 301509 
12.00 тт 16.00 mm 73.00 mm 12.00 mm Weldon Flat 45 ° Widia Hanita — 48LM73 34 in 2 Vin 5in Yin Weldon Flat 35° 056 301503 
14.00 mm 26.00 mm 83.00 тт 14.00 mm Weldon Flat 45° Widia Hanita 481М82 3A in 3in біп Yain Weldon Flat 38? Widia Hanita 48/003 
16.00 mm 32.00 mm 92.00 mm 16.00 mm Weldon Flat 457 Widia Hanita 481М83 Ain 4in 6 in Yain Weldon Flat 35? OSG 30L505 
20.00 mm 26.00 mm 92.00 mm 20.00 mm Weldon Flat 45° Widia Hanita 481М77 7 in 10 іп 4in Фіп Straigh 35? 056 301402 
Bright (Uncoated) Finish Tin 1% in 4in Tin Straigh 30° OSG 30L745 
5 Flutes lin Tin 4in Tin Straigh 35° 056 301380 
Yin yin 2 in Vain Weldon Flat Variable Micro 100 54FE29 Tin 1 іп 4in Tin Weldon Ғаі 35? OSG 30L447 
TA in Vo in 4in Yain Меідоп Flat Variable Micro 100 54FE13 Тіп 1 іп Тіп tin Weldon Flat 35° 056 35CH79 
Ўв їп Ў іп 2 Фіп sin Weldon Flat Variable Micro 100 54ҒЕЗІ Тіп 2 іп Біп tin Weldon Flat 35° 056 301449 
34s in іп 4in Asin Weldon Flat Variable Micro 100 54ҒЕ15 Тіп 2 in Sin tin Weldon Flat 38° Widia Hanita — 48JC40 
Ye in 1 іп 3in Yiein Weldon Flat Variable Micro 100 54ҒЕ23 Tin 2in 5in iin Weldon Flat 38° Widia Hanita _ 48,007 
36 in % in 4 in ¥%in Weldon Flat Variable Micro 100 54FE17 lin 3 in 6 in Tin Weldon Flat 35° OSG 30L450 
¥% in lin 3in Win Weldon Flat Variable Micro 100 54FE25 tin 4in 7in Tin Straigh 35 ° 056 301456 
тіп іп 3 in Yin М/еіаоп Flat Variable Micro 100 54FE35 5 Flutes 
ГАШ Tin 3in їп Weldon Flat Variable Micro 100 54ҒЕ07 Vein Ys in Tin Ye in Straigh 45% 056 35CK35 
Yo in T% in 4% in Win Меідоп Flat Variable Micro 100 54FE27 Vain 1 in 3in YA in Straigh 38% Cleveland 336634 
vin Тіп біп Yain Weldon Flat Variable Місго 100 54ҒЕ19 Fin Tin 2 іп 36 in Straigh 45% OSG 350К47 
3A in Tin 3 in 3A in Straigh 38° Cleveland 61KY57 Vein Yin 2 %2 in vein Straigh 38 ° Cleveland 336055 
Ain 1 іп 4in Ain Straighi 38° Cleveland 61KY58 ys in 1 іп 3 іп ys in Straigh 45* 056 35CK55 
34 in 1 іп 4in Ain Weldon Flat Variable Micro 100 54FE11 % in Tin 4in Ain Straigh 45° 056 35СК57 
34 in 2 Win 5 in A in Straigh 38 ° Cleveland 61KY59 6 Flutes . 
Tin 1 in 4 in Tin Straigh 38° Cleveland 61KY60 Vain Min 2% in Vain Straigh 50° OSG 35CJ41 
Tin 2% in 5 in iin Straigh 38° Cleveland 61KY61 Ain Тіп 2 іп % in Straigh 50° OSG 350.44 
Tin 3in 6in Tin Straigh 38° Cleveland 61KY62 Vein Tin 3in Vin Straigh 50° 056 350.48 
ТІЛІН Finish ZrN Finish 
2 Flutes 2 Flutes 
VAI РАШ 2i^in Vain Straigh 35° 056 301363 р in ie in Tin Элв in Straigh 45? Micro 100 16F213 
Ain Tin 2 іп Эв in Straigh 35 ° OSG 30L367 34e in 36 in 1 іп A6 in Straigh 45% Місго 100 16F215 
Y» in Tin 3in Yin Straigh' 35° 056 301370 Жіп Yin 2in Ys in Straigh 45° Micro 100 16F221 
3 Flutes 516 in Ve in 2in He in Straigh 45? Micro 100 16F225 
VAI % in 2i^in Yin Straigh 60° 056 356.19 36 in Зіп 2in 36 in Straigh 45? Micro 100 16F229 
36 in Tin 2 in 36 in Straigh 60° 056 350,122 win % in 2%1п Yo in Straigh 45° Micro 100 16F235 
Win Tin 3in Vo in Straigh 60° 056 350126 6.00 mm 10.00 mm 57.00 тт 6.00 тт Ѕігаідћ 45 ° Місго 100 16F255 
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AlTin Coated Finish 
2 Flutes 
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General Purpose Finishing Carbide Square End Mills 


Overall Item Overall Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. 
-AlTin Coated Finish 3 Flutes 
2 Flutes Ye in 1 in 3 іп 54s in 37? Widia Hanita 48НМ/87 
Vs in {in 3in Yin 30° — 191101 35 in 2%\п 4in 36 in 37° Widia Hanita 48НХ07 
Yin іп 2in Yin 30° — 19LA16 Yin Tin 3in Yin 30° — 45XJ56 
Yin 1 іп Зіп Vain 30° = 19LK21 Yin 1 іп 3in Yo in 37° Widia Hanita 48HW70 
JA in 1 іп 4in VATI 30? — 191107 Yin 2in 4in Yin 37° Widia Hanita 48НМ/92 
Yin іп 2 Фіп Yo in 30? — 19LA26 Yin 2 іп Біп Yo in 37 * Widia Hanita 48НХ40 
win Tin 3in VATI 30? — 19LC53 Yin 2%in 5in % in 42? — 43RE53 
Yin 3in 6in Yo in 30° == 191123 Ain 3in 5 ^in % in 37? Widia Hanita 48НХ46 
Ain Tin 3in 3A in 30? — 19LA30 4 Flutes 
34 in Twin 4in % in 30? -- 19164 Үзіп Yin Tin Yin 30° = 191Ғ01 
4 Flutes Yin Yin 1 іп Ys in 30° Widia Hanita 48HD91 
Жіп Vain Twin Yin 30° = T9LA50 Yin in 2 Yin Ys in 30? 056 2ТҮА2 
Yin Yin 1 in Ye in 30? = 191Ғ02 Эв їп 5$ in 2 in Ys in 30? Widia Hanita 48Н098 
Asin іп 2in Э in 30? — 19LF10 Эе in 5$ in 2in Э in 30? 056 30М030 
Ye in 15 in 3in As in 30° = 19LL50 31e in Hin Zin As in 30° = 191Ғ09 
1564 in Ain 2 іп Жіп 30° = 19LF16 Vain in 2 y» in Ya in 30° — 19LF17 
Yin Yin 2in TA in 30? = 19LA66 YA in in 2 іп Vain 30° OSG 30M052 
Yin Ya in 2%in YA in 30? — 19LF20 Yain 1 іп 3in TA in 30° OSG 2TYA4 
Vain Tin 4in Va in 30° = 19LL55 VAR 1 іп Зіп V4 in Variable — 36МТ05 
Ув in 1976 in 2%in Asin 30° - 191Ғ25 Vain Tin 4in Vain 30° = 19LL53 
Ae in Tin 4in Ув in 30? = 19LL61 Yin 1 in 4 in Ya in 30° = 19LL54 
36 in Tin 2% in 36 in 30? — 19LF32 Ye in Ts in 2% in 54s in 30? Widia Hanita 48НЕ23 
Asin Tin 294 in Ac in 30° = 191Ғ37 ie in Ts in 2 іп yis in 30° = 191Ғ24 
Yin Tin 3in У іп 30° — 19LF47 3e in %in 2%in іп Variable — 36NZ47 
in 4 іп іп іп - віп іп ^in біп - 
Yin 1 іп 4in Yin 30° = T9LK53 Ain lin 2%in 36 in 30? Widia Hanita 48НЕЗ4 
іп 2іп 4in іп 30% = 19LK56 36 in {in 2 іп X in 30° Cleveland 33GA32 
win 3 in 6 in Yin 30° = 19LL74 3e in Tin 2Win ¥ in 30? 056 30092 
іп Біп 8in Ye in 30° — 45XP76 іп 1 Vin Зіп 36 in 30° OSG 2TYA7 
Тр in 1 in 3%in As in 30? — 19LF56 3e in 1 іп Зіп 36 in 30? — 19LK47 
Ae in 1 Vin 3 іп "в in 30° = 19LF52 36 in 154 in 4in X in 30° Cleveland 33GA42 
36 in iin З іп Hin 30? — 19LF58 3e in Tin 4 in 3s in 30? Cleveland 33GA40 
% in 3 in 6 in % in 30? — 19LL77 ¥% in T% in 4in ¥ in 30° OSG 2TYD9 
йв in 1 іп 4in % in 30? = 19LF62 ‘Ac in {in 234 in ^e in 30? — 19LF36 
haa in 15^ in 4in 3A in 30? — 19LF66 Yin Tin 3in Yin 30° Widia Hanita 48НЕ55 
Yin Tin 3 in % in 30° = T9LA80 Yin Tin 3in Yin 30° = 19LF41 
% in Tin 4in A in 30? — 19LF70 Yin Tin 3in Yin 30° Cleveland 336А55 
% in Tin 4in 34 in 30° үс — 191Ғ68 1 in tin 3in ein 30° 056 ЗІМІЗ 
А i i А о -1 Tool Yin 1%in Sin in 30° = 19LF45 
Зд in 1%in 4in 35 in 30 Company 33TP69 win iin sin Yin 30° — 19ГҒ48 
Min 2 JA in 5in 3i in 30? — 19LK60 Yin Tin 3in Yin Variable = 36NP31 
% in 3in біп 34 in 30? = 19LL80 Yin 2in 4 in Yin 30° = 191К55 
Ain 4 in 7 in 3A in 30? — 19LL83 Yin 2in 4in Yin 30° Cleveland 33GA63 
3i in 5in 8 in 34 in 30° = 45XP84 Ў іп Zin 4 in Yin 30° OSG 2TYC1 
% in 6 in 9 in % in 30? — 45XP86 Yin 3in біп іп 30? 056 2ТҮЕЗ 
Тіп Twin 4 in lin 30° = 19LF80 Yin 3in біп Yin 30° Cleveland 336А64 | 
1in {in 4in {in 30 ^ — 19LF78 Yin 4in 7in Yo in 30? — 45XP73 
1in 4in 7in tin 30° — 19LL87 195 in 1 in 3 іп іп 30° = 19LF53 
400mm 1400тп  51.00mm 4.00 тт 30? = 19LG04 іп 1 in 3 іп Hin 30? — 19LF57 
6.00 mm 19.00mm 63.00 mm 6.00 mm 30° = 191012 5$ in Tin 3 іп 5$ in 30? Widia Hanita 48НЕ80 
8.00mm 20.00тп 63.00тп 8.00 mm 30? — 19LG16 5% in 1 in 3%in Hin 30? Cleveland ^ 33GA68 
9.00 mm 22.00mm 63.00mm 10.00 mm 30° — 191019 іп ^ in 5 in віп 
14.00 тт 32.00 тт 90.00 mm 14.00 тт 30? = 19LG27 Ts in 1 іп 4in 34 in 30? — 19LF61 
18.00mm 38.00 тт 102.00 тт 18.00 mm 30° = 19LG31 16 in 136 in 4in Yin 30° 056 30М151 
20.00mm . 38.00 тт 102.00 тт 20.00 mm 30? = 191033 34 in 1in 3in M in 30? 056 2TXW9 
5 Flutes 3^ in 1in 4 in іп 30? = 19LF67 
Yin 3in 6in % in 43? Widia Hanita —48JE92 Ain 1 in 4 in Ain 30? — 19LF69 
1in 4in Tin Tin 43° Widia Hanita 48ЈЕ98 3^ in 1 in 4in Ya in 30° Widia Hanita 48НҒ05 
Bright (Uncoated) Finish Ain 1%іп 4 in 3A in 30° Widia Hanita 48HE95 
2 Flutes 3^ in 1 Vin 4in 3i in Variable = 36NX81 
Vain 34 in Zwin Vain 30° OSG 2TXG7 34 in Tin 6 in % [п 30? — 19LL88 
Ta in Ain 2 іп Звіп 30? 056 301858 Ain 3in 6 in 3i in 30? 056 2TYE7 
35 in Ain 2 іп Ув in 30? OSG 30L866 Ain 3in 6in 3A in 30° Widia Hanita 48HE99 
3e in Ye in 2% in 54s in 30? 056 2ТХН2 Ain 3in біп 3A in Variable — 36МҮ06 
36 in Tin 2Win 36 in 30° OSG 2TXH4 34 in 4 in 7 in Ain 30? — 19LL82 
Yin Tin 3in A 30? 056 2TXJ5 TAs in 1 in 4 in Тіп 30? — 19LF71 
Yin Tin 3in Yin 357 Cleveland 33FY66 75 in 1 іп 4 in віп 30? = 191Ғ73 
Yin Tin 6in VATI 35? Cleveland 33FY71 lin Tin 4in Tin 30° Widia Hanita 48HF21 
Hin Tin 3 іп 5$ in 30° 056 2TXK2 Tin Tin 4 in Tin 30° = 191Ғ79 
36 in Tin 3% in іп 35 ° Cleveland 33FY75 Tin 1 in 4 in Tin 30° 056 301995 
іп 2 A in 5in іп 359 Cleveland 33FY79 Tin 2in 479 in 1 іп 30? Widia Hanita 48НҒ35 
36 in 3in 6in ys in 35? Cleveland 33FY80 1in 2 Yin 5 in Tin 30° Widia Hanita 48HF30 
Min Tin 4in 34 in 30° OSG 2TXK6 Tin 2 Ya in Біп tin 30° OSG 2TXZ9 
Yin Tin 4in M in 35? Cleveland ЗЗҒҮ82 4.00mm _ 14.00 тт 5100тп 4.00 тт 30? 056 30М018 
Ain 4 in in A in evelan 5.00 mm 16.00mm 51.00 mm 5.00 mm 30? OSG 30M032 
Ain 3 in 6 in 3A in 35? Cleveland 33FY87 6.00mm  19.00mm 64.00 тт 6.00 тт 30? 056 30M048 
34 in 4in 7in 34 in 30? — 19LL32 8.00 mm 21.00mm 64.00 тт 8.00 mm 30° OSG 30M072 
Tin Tin 4in Tin 35? Cleveland 33ҒҮ91 9.00mm _ 22.00mm _ 70.00 тт 10.00 mm 30? 056 30М084 
{in 2 Vin Sin Tin 35 ° Cleveland — 33FY95 10.00mm _ 25.00 тт 70.00mm 10.00mm 30? OSG 30M098 
1 іп Зіп біп {in 35° Cleveland 33FY96 12.00 тт _ 25.00 тт 76.00 тт 12.00 mm 30° 056 300127 
4.00 тт 14.00 тт  51.00mm 4.00 mm 30° 056 301827 00 mm .00 mm .00 mm .00 mm 
5.00 mm 16.00mm 51.00 mm 5.00 mm 30? OSG 30L840 16.00mm . 32.00mm 89.00 тт 16.00 mm 30? 056 30M147 
6.00 mm 19.00mm 64.00 mm 6.00 mm 30? OSG 30L854 18.00mm . 35.00mm 102.00 тт 18.00 mm 30? OSG 30M155 
8.00 mm 21.00mm 64.00 mm 8.00 mm 30° OSG 30L876 20.00mm . 38.00mm 102.00 тт 20.00 тт 30? 056 30М161 
9.00 mm 22.00mm 70.00 mm 10.00 mm 30° 056 301888 22.00 тт . 38.00mm 102.00 тт 22.00 mm 30? — 19L634 
10.00mm 25.00 тт 70.00 mm 10.00 mm 30? OSG 30L901 
12.00mm . 25.00mm 76.00mm 12.00 mm 30° OSG 30L925 
16.00mm 32.00 тт 89.00 тт 16.00 тт 30? 056 301940 
18.00 тт 38.00 тт 102.00 тт 18.00 mm 30? — 19LD15 
20.00mm 38.00тт 102.00тт 20.00 mm 30° OSG 30L954 
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General Purpose Finishing Carbide Square End Mills 


Overall Item Overall Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. 
TiAIN Coated Finish ГАШ a in 2% in win 30° 056 2TXW7 
2 Flutes Yin Tin 3in Yin 30° 056 30М136 
Vie in Vin 2in Vein 30° Widia Hanita 486708 Ye in Tin 3in Ve іп 30° Widia Hanita 48НЕ54 
Ye in Yin Tin Yin 30° Widia Hanita 486721 Yin Tin 3 in Yin 30° Cleveland 336101 
34e in віп 2in Js in 30? OSG 2TXG3 Yin {in 3 in Yin 30° Widia Hanita 48НЕ62 
Yain % п 2 15 in Ys in 30° 056 2TX69 Yin 2 in 4 in Yin 30° Widia Hanita 48HE56 
Jis in %in 2Win Js in 35° Cleveland ^ 336J16 % in 2 in 4 in Yin 30° 056 2TYC2 
36 in 5$ in 2in 36 in 30? 056 541050 Yo in 3 in 6 in VATI 30° OSG 2TYE4 
v іп Тіп 3 іп Yin 30° OSG 2TXJ7 Yin 3 in 6 in Yin 30° Widia Hanita 48HE66 
Фвіп 1 іп 3% in 34s in 305 056 2MYF9 Yin 3 in 6 in Yin 30° Widia Hanita 48HE58 
Asin T%in 3 1^ in Asin 30° Widia Hanita 48HA06 3^6 in 16 in 3%in Asin 30? 056 30М142 
іп Tin 3% in іп 359 Cleveland 336.43 Asin 1 in 3 іп As in 30? Cleveland 336112 
8.00 mm 21.00mm . 64.00 mm 8.00 mm 30° 30L877 56 in % in 3 in Hin 30° Widia Hanita — 48HE77 
9.00 mm 22.00mm 70.00mm 10.00 mm 30° 056 301889 іп 1 іп 3 bin 5% in 30° 30M146 
12.00mm — 25.00mm 76.00тт 12.00 mm 30° 056 2TXJ3 H in 1 in 3 %in % in 30? Widia Hanita 48НЕ79 
14.00mm 30.00тп _ 89.00 тт 14.00 mm 30° 056 301933 5$ in Tin 3 in іп 30° Cleveland 
4 Flutes іп 2 %1п Біп Фіп 30? Cleveland 336118 
Vis in 764 in Twin Yin 30° Widia Hanita _ 489082 іп 2in 5 in іп 30° 6 2TYC4 
35: in Зв in Tin Ye in 30° Widia Hanita 48Н085 Hin 3 in 6 in Ув in 30° 056 2TYE6 
Yin Yin 1 іп Yin 30° OSG 30M007 Ts in 136 in 4 in % in 30° 056 307152 
Yin Yin 1 іп Yin 30° Widia Hanita 489090 Ts in 136 in 4 in % in 30° Widia Hanita — 48HE91 
Ys in 34 in Zin Yin 30° Widia Hanita 48Н092 in Tin 4 in % in 30° 056 3011160 
35: in Эв in 2 in 34s in 30° 056 30М017 % [п Tin 4 in Yin 30° Widia Hanita 48НЕ94 
2 in As in 2 in Ye in 30° Widia Hanita 48Н096 3i in Tin 4 in % in 30° Cleveland 
Эв in 5$ in 2in 34s in 30? 056 30M031 34 in 3 in біп % in 30° OSG 2TYE8 
Ye in 5$ in 2in %e in 30° Widia Hanita 48Н097 in 4 in Тіп % in 30° Widia Hanita 48HFO1 
Asin Yin 2% in 34s in 30° 056 2MYG3 TAs in 1 in 4 in Ain 30° Widia Hanita — 48HF11 
Hz in Hin 2Win Yi in 30° OSG 30М041 76 in Tin 4 in Ain 30° Widia Hanita  48HF12 
TA in 34 in 2 іп YA in 30? OSG 30M053 75 in Thin 4in 7$ in 30° OSG 30М170 
Ain Ain in ^in idia Hanita in in in in idia Hanita 
Vain Yin 2%in VATI 30° Cleveland 33GK53 Tin 3in 6 in 1in 30° 056 2TYC9 
Vain 1 in 4in Yin 30° OSG 2TYD7 Tin 4in 7in Tin 30° Widia Hanita 48НҒ26 
TA in Tin 4in Yin 30° Widia Hanita 48НЕ15 {in 4in 7 in {in 30° Widia Hanita — 48HF33 
346 in %e in 2 іп 54s in 30? OSG 30M071 “TiN Coated Finish 
3e in 1 іп Зіп Звіп 30° Widia Hanita 48HE24 2 Flutes 
Mis in 1%in 4in Ув in 30° 056 2MYG6 18.00mm _ 38.00mm 102.00 тт 18.00 mm 30° = 45XG33 
Ain Зіп 2in 36 in 30? 056 2TXW4 4 Flutes 
% in Hin 2in іп 30° Widia Hanita 48НЕЗ1 Yin 1 in iin Ys in 30° = 45XJ96 
Ain Tin 2%in ¥% in 30° 056 30M093 Ув in 1 in 3%in Asin 30° = 45XK36 
КАШ Tin 2%in % in 30° Widia Hanita  48HE33 іп {in 3 ^ in ys in 30* — 45XK38 
36 in 194 in 4in 36 in 30? Widia Hanita 48НЕЗ7 3A in Tin 4in % in 30° = 45XK42 
36 in 1 іп 4in ¥% in 30° OSG 2TYE1 34 in 2Àin 5in Ain 30° = 45XN91 
Ain 13іп 4 in Зіп 30* eveland 336К87 іп 15 in 4 in Ain 30° = 45XK44 
Ts in ys in 2 іп TAs іп 30° eveland 336К92 14.00mm _ 32.00 тт _ 90.00 тт 14.00 mm 30° — 45XK80 
Asin Tin 29% in Ae in 30° Widia Hanita 48HE42 
Yin ys in 2% in VATI 30° Widia Hanita 48HE52 
E 
- Ж 
WIDIA HANITA” { Ато Finish 
6 Flute ЕЕЕ 
General Purpose Roughing/Finishing нз? 
Carbide Square End Mills 
q Overall Item 
MENS Overall | | Нет Milling Dia. Length of Cut Length Shank Dia. Helix Angle Brand No. 
Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. 7.00 mm 22.00mm 63.00 mm 8.00 mm 30? Micro 100 16E711 
 AlTin Finis! 8.00 mm 20.00mm 63.00 mm 8.00 mm 45% Widia Hanita 48КР69 
2 Flutes . _ . 8.00mm . 30.00mm 75.00 mm 8.00 mm 30° Micro 100 147220 
Ф іп іп 2 in Vie in 30* Micro 100 14F943 10.00mm 38.00 тт 100.00 тт 10.00 mm 30° Місго 100 147226 
ә in %e in 2in Vie in 30* Micro 100 14Ғ949 12.00 mm 25.00 тт  76.00mm 12.00 mm 45° Widia Hanita 48КР67 
Vain 34 in 2 іп JA in 30° Micro 100 14Ғ981 1400mm  22.00mm 83.00 тіп 14.00 mm 30° Micro 100 — 14G105 
in in in 2 In Icro 16.00mm _ 32.00 тт 89.00тт 16.00 mm 45% Widia Hanita 48КР68 
Ye in Tin 3 in Ys in 30% Місго 100 166295 20.00mm . 38.00mm 104.00 тт 20.00 mm 45° Widia Hanita 48КР70 
Tin 4in 7in Tin 30° — 55HG10 74 Flutes 
4.00 mm 25.00mm 75.00 mm 4.00 mm 30° Micro 100 141199 964 in 1^ in 2in Эле in 30° Micro 100 14F947 
6.00 mm 18.00mm 57.00тт 6.00 mm 30° Micro 100 160350 Vin 35 in 3in TA in 50° Widia Hanita 48JN35 
6.00 mm 25.00 тт _ 75.00 mm 6.00 mm 30? Micro 100 14T212 3A in іп Зіп TA in 50° Widia Hanita —48JN42 
8.00 mm 14.00mm 100.00 тт 8.00 mm 30° Micro 100 141335 Vs in 34 in 21 in TA in 30° Micro 100 14F985 
10.00mm 2500тп 72.00 тт 10.00 mm 30% Місго 100 16Е727 Ac in 1^ in 4in 54s in 50° Widia Hanita _ 48136 
12.00mm 22.00тп 83.00 тт 12.00 тт 30° Micro 100 146096 Jis in 1% in 4in Fein 50° Widia Hanita 48JN50 
12.00mm  30.00mm 83.00 тт 12.00 тт 30° Micro 100 16Е739 36 in Ms in 4 in 36 in 50° Widia Hanita —48JN37 
16.00 mm 26.00 mm 92.00 mm 16.00 mm 30° Micro 100 146109 k in 5 in in 4 in icro 
3 Flutes А . _ : 36 in 7$ in 2 in 36 in 30° Micro 100 14G004 
Ф іп У іп 2 in Ўв іп 30° Micro 100 14F945 Yin іп 2 in Yin 30° Micro 100 14М521 
980 in Эв in 2in 34 in 30* Micro 100 14Ғ951 іп 34 in 5in Y^ in 50° Widia Hanita —48JN38 
36 in 75 in 2V in Hin 30° Micro 100 146002 Y^ in Tin 3 in vin 30° Micro 100 146016 
Rin Tin 3in іп 30% Micro 100 146014 Yain Tin 3in Yo in 30° Micro 100 160299 
Zin Tin 3 in Yin 30° Micro 100 160297 vin Tin 6in VATI 30° Micro 100. 146187 
Қы ыы ы ла анан ны ша. 5 
: : . - 4 in 2 in in ^ in ы icro 
ттт o EM. HE m om om omm m 
. : . : .90 mm .00 mm .00 mm .00 mm d icro 
Im - m om m HE m m m mmm m s 
: . : К .90 mm .00 mm .00 mm .00 mm T icro 
{тп ртт ле ior — Ez MEE m m E | E 
: . . : .00 mm .00 mm .00 mm .00 mm Ы ісго 
5.00 mm 14.00mm 50.00 mm 6.00 mm 45? Widia Hanita 48КР64 6.00mm 25.00 тт  75.00mm 6.00mm 30° Micro 100 141216 
6.00 mm 16.00 mm 50.00тт 6.00 mm 45° Widia Hanita 48КР65 12.00mm  30.00mm  83.00mm 12.00 mm 30° Micro 100 16E743 
14.00mm _ 35.00 тт 83.00тт 14.00 mm 30° Micro 100 16Е749 
25.00mm . 50.00mm 127.00тт 25.00 тт 30° Micro 100 16E773 
[continuen | ] 
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Super carbide tools 


General Purpose Roughing/Finishing Carbide Square End Mills 


Overall Item Overall Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. 
5 Flutes 4 Flutes 
іп Ts in 411 іп 50° Widia Hanita _ 482144 Yin Bin Tein Yin 30° OSG 35CV57 
36 in 19 іп 4in 36 in 50? Widia Hanita 48/М51 Ўв in 56 in 2in Vein 30° Micro 100 14F964 
4.00 mm 15.00mm 57.00 mm 6.00 mm 45° Micro 100 16F152 Уд in 3^ in 2 in Yin 30° OSG 35CR24 
6.00 mm 20.00mm 57.00тт 6.00 mm 45? Micro 100 16F162 TA in % in 2 іп YA in 30? OSG 35CV59 
8.00 mm 25.00mm 63.00 mm 8.00 mm 45? Micro 100 16F168 Y4 in {in 4in Yin 30° OSG 35CT38 
16.00mm . 35.00mm 92.00тт 16.00 mm 45? Micro 100 16F192 Ae in TAs in 2 Vin Звіп 30? OSG 35CR26 
20.00mm 45.00тп 104.00 тт 20.00 mm 45? Micro 100 16F205 Js in 1%e in 2 in As in 30° 056 35CV60 
6 Flutes Js in {in 4 in “ein 30° 056 356740 
Yin 1%in біп Yin 50° Widia Hanita 48/М45 ¥% in Тіп 2 іп 36 in 30? Micro 100 146003 
Yo in 194 in 5 in Yo in 50? Widia Hanita —48JN52 36 in {in 2 Vin 36 in 30? 056 35CR27 
5$ in 19e in 5in 56 in 50? Widia Hanita —48JN46 36 in {in 2 Vin 36 in 30? OSG 35CV61 
іп 2 34e in 5in 56 іп 50? Widia Hanita 48/М53 Yin Tin 3 in Yo in 30? OSG 35CV62 
Y in 1 іп біп Эд in 50? Widia Hanita 48/М47 56 in 1 іп КЕЛШ 56 іп 30? OSG 35CV63 
3A in 2 y& in 6 in Зд in 50? Widia Hanita 48/М54 3A in 1 іп 4 in % in 197 056 35СР97 
Тіп 3 іп 6 in {in 50? Widia Hanita 48/М55 % in 1 іп 4 in % in 30? Micro 100 146039 
Bright (Uncoated) Finish 34 in Tein 4 in 34 in 30* 056 35CV64 
2 Flutes 5 Flutes 
Yin Yin 1 in Yin 30° 056 350803 Ye in Yin 2 in Jis in 45? OSG 350048 
W% in Тіп 3in Yin 30° OSG 35CT25 Ae in 1 іп 4 in Звіп 45° 056 35CU49 
36. in Yin 2 in Asin 30° Micro 100 147314 36 in 5$ in 2 in 36 in 45? OSG 35CU51 
Y» in Ae in 2in Эле in 30? Micro 100 14F948 36 іп % in 2 іп 36 in 45% OSG 356052 
Tea in % in 2in He in 30° Micro 100 14Ғ954 ys in Tin 2 іп 36 in 45° OSG 35CU50 
Эв in ye in 2in Э in 30? Micro 100 14F960 ¥% in 1 іп 4 in 36 in 45° 056 356053 
Ye in 15 in 3in As in 30° Micro 100 14Т160 Asin 5$ in 2 іп As in 45? OSG 35CU55 
75» in m in 2 іп іп 30? Micro 100 14F972 Ae in {in 2A in TAs in 45° OSG 35CU54 
Vain Yin 2 in Yin 30? 056 350844 Asin 2in 4 in Ts in 45? OSG 35CU56 
TA in % in 2 іп YA in 30? Micro 100 14F980 Yin 36 in 2V in Vo in 45° OSG 35CU58 
Vain Tin 3in Yin 30° OSG 35CR91 Yin Tin Зіп Yin 45? OSG 35CU59 
іп 1 іп 4in У іп 30? OSG 35CT28 Yin {in 3 in Vo in 45° OSG 35CU57 
Vain Tin 411 Vain 30° 056 356729 VATI Zin 4%]п Yin 45? OSG 35CU60 
36 in % in 4in 36 in 30? Micro 100 146176 As in 1 іп 3 in Ys in 45° OSG 35CU61 
36 in Zin 2 іп 36 in 30? Micro 100 14F998 % in 3^ in 3 in 56 in 45° 056 35CU63 
Зв іп Тіп 3in 36 in 30? 056 35CR93 56 іп 1 іп 3 іп 56 in 45° OSG 35CU62 
36 in 134in 4in іп 30? Micro 100 147172 3A in {in 3in 3^ in 45° 056 35CU65 
The in 3in 6 in Ag in 30? 056 35CT33 M in 1 іп 4 in % in 45° OSG 35CU64 
Yin % in 2%in Yin 30° Micro 100 14M516 3^ in 2% in Sin 3^ in 45° 056 35CU66 
Yin Tin 3in Yin 30° Micro 100 146011 6 Flutes 
Yin Tin 4in Yin 30° 056 356896 982 in As in 2in Ae in 15^ 056 35CP67 
Yin 2in 4in Win 30° 056 356895 Ae in Тв in 2 Vin Звіп 30? OSG 35CV36 
Yin 3in 6 in Win 30° Micro 100 147180 36 in {in 2 Vin 36 in 30? 056 35CV39 
Yin 3in 6in Yin 30° 056 35CT34 Ae in Tin 2% in Тв in 30? OSG 35CV42 
іп Зіп біп 56 іп 30? 056 35CT35 Je in 1 іп 3 іп Ms in 30° OSG 35CV46 
% in 1 in 4in 3A in 30? Micro 100 146035 8 Flutes 
3A in 1 іп 4in M in 30? Micro 100 166319 36 in {in 2 in 36 in 10^ OSG 35CP72 
3i in 2 A in 5 in 34 in 30° OSG 35CR98 Asin Tin 2% in As in 15% 056 35CP73 
% in 3 in біп Эд in 30? 056 35CT36 Yin Tin КШ win 15° 056 35СР74 
Tin 1 in 4in Tin 30° OSG 35CR02 Эв in 15 in 3 іп 34s in 157 OSG 35CP75 
3.50 mm 7.00 mm 51.00 mm 4.00 mm 30? 056 35CR61 10 Flutes 
3.50 mm 7.00mm 51.00тп 4.00 тт 30° OSG 35CR77 іп Тиіп 3 іп Hin 157 OSG 35CP76 
3.50 mm 10.00mm 57.00 mm 6.00 mm 30? Micro 100 16E671 Ts in 155 in 4 in Эд in 15? OSG 35CP77 
4.00 mm 8.00mm  50.00mm 4.00 mm 30? Micro 00 146065 3i in Tein 4 in 34 in 15% 056 35CP78 
4.00 mm 8.00 mm 75.00 mm 6.00 mm 30° Micro 100 147322 14 Flutes 
4.50 тт 9.00 тт 51.00тп 5.00mm 30° 056 35CR63 Tin Tein 4 in Tin 15° 056 35CP65 
4.00 mm 19.00mm 57.00 mm 4.00 mm 30? OSG 35CT02 TiAIN Finish 
4.00 mm 25.00mm 75.00 mm 4.00 mm 30° Micro 100 ^ 14T198 3 Flutes 
4.00 mm 28.00mm 176.00 mm 4.00 mm 30? 056 35CT49 Yin Yo in Tin Vs in 30? 056 35CN78 
5.00 mm 10.00mm 57.00 mm 6.00 mm 30° Micro 100 146071 Фа in Yin 2in 34s in 30° OSG 35CN80 
5.00 mm 10.00mm 100.00 тт 6.00 тт 30? Micro 100 14T326 580 in е in 2 in As іп 30° OSG 35CN82 
5.00mm 16.00 тт 57.00 тт 6.00mm 30° Micro 100 16E689 Тйл in is in 2 in He in 30° OSG 35CN84 
5.00 mm 20.00mm 57.00тт 6.00 mm 45? Micro 100 16F153 Эв in іп 2in Jie in 30? 056 35CN86 
5.00 mm 25.00 mm 64.00 mm 5.00 mm 30° 056 350703 4 Ғішев 
5.00 mm 32.00mm 176.00 mm 5.00 mm 30? 056 35CT50 Yin 2in 4in Win 30° Widia Hanita 287КМ/0 
6.00 mm 10.00mm 57.00 mm 6.00 mm 30% Місго 100 146077 6.00 тт 9.00 тт 76.00 тт 6.00 тт 50° Widia Hanita 481029 
6.00 mm 12.00 тт 100.00тп 6.00 mm 30° Місго 100 141330 6.00 mm 9.00 mm 76.00 пт 6.00 mm 50° Widia Hanita 481Ғ52 
6.00 mm 16.00 тт 57.00 тт 6.00 тт 30° Micro 100 16E702 8.00 mm 12.00mm 100.00 тт 8.00 тт 50° Widia Hanita 481034 
6.00 mm 20.00mm 57.00 тт 6.00 mm 45? Micro 100 16Ғ157 TiN Finish 
6.00 mm 25.00mm 175.00 mm 6.00 mm 30% Micro 100 147211 2 Flutes 
6.00 mm 28.00mm 176.00тт 6.00 mm 30? OSG 35CT04 {in 4in 7 in {in 30° — 55HG09 
6.00 mm 38.00 mm 102.00 тт 6.00 тт 30° 056 35CT51 ТІН Finish 
7.00 mm 12.00mm _ 51.00 mm 8.00 mm 30° 056 35CR66 3 Flutes 
8.00 mm 12.00mm 51.00 тт 8.00 тт 30? OSG 35CR67 Yin % in 2 іп Vain 45° Місго 100 16F093 
8.00 mm 16.00mm 653.00 mm 8.00 mm 30? Micro 100 146083 Ae in 3946 in 2 Vin 3e in 45° Micro 100 16F104 
8.00 mm 25.00mm 63.00 mm 8.00 mm 459 Місго 100 16F163 36 in 7$ in 2V in 36 in 45° Micro 100 16F110 
800тп 29.00mm _ 76.00 тт 8.00mm 30° OSG 35CT05 Yin Tin 3in Үзіп 45? Micro 100 16Е118 
8.00 mm 42.00mm . 102.00mm 8.00 mm 30? 056 35CT52 56 іп 1 іп 3 іп % in 45% Місго 100 16Ғ128 
9.00mm 14.00тп 51.00 тт 10.00 mm 30° OSG 35CR68 3i in Tein 4 in % in 45° Micro 100 16Ғ138 
10.00 mm 14.00mm 51.00тт 10.00 mm 30? 056 35CR69 
10.00mm 1400mm 51.00mm 10.00 mm 30° OSG 35CR85 
10.00 тт 18.00 тт 120.00 тт 10.00 mm 30? Micro 100 147338 
10:00 тт 1900mm  7200mm  1000mm 30" Micro 100 14089 GRAINGER CATALOGS 
10.00 тт . 45.00mm 102.00 тт 10.00 mm 30? 35CT53 iai l 
11:00 ттт 1600mm 6400mm 1100mm 30° OSG 35CR86 Are Digital Too! 
12.00mm . 16.00mm 64.00 тт 12.00 mm 30? 056 35CR71 
12.00mm 22.00тп _ 83.00 тт 12.00 mm 30° Micro 100 140095 * Choose From Our Library of 
12.00mm . 22.00mm 130.00тт 12.00 тт 30° Micro 100 141342 Industry-Specific Catalogs 
12.00mm 30.00тп _ 83.00 тт 12.00 mm 30° Micro 100 16Е738 
12.00mm . 30.00mm 93.00 mm 12.00 mm 45? Micro 100 16F175 * Browse, Download 
12.00mm 76.00 тт  153.00mm 12.00 mm 30° 056 35CT54 or Share Pages 
14.00mm . 57.00mm  127.00mm  14.00mm 30° OSG 35CT08 
14.00mm . 76.00mm 153.00тт 14.00 mm 30° 058 CTS * Add Items to Your Cart and 
16.00mm . 57.00mm 127.00тт 16.00 mm 30° 35CT09 
16.00mm 7600 тт  153.00mm 16.00 mm 30° OSG 35CT56 Check Out When Heady 
18.00mm 57.400тт 127.00 тт  18.00mm 30* OSG 35CT10 * Browse now at 
18.00 тт 76.00тт 159.00 mm 18.00 mm 30° OSG 35CT57 taingercom/catalodontine 
20.00mm 57.00 тіп  127.00mm 20.00 mm 30% 056 35(Т11 желден 8 
20.00mm 76.00 тт 153.00тт 20.00 mm 30° 056 35CT58 
25.00mm . 57.00mm 127.00 тт 25.00 mm 30° 056 35CT12 
25.00mm 76.00 тт 153.00 тт 25.00 mm 30° 056 350759 
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Finishing Cobalt Square End Mills 


Overall Item | Overall Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length Shank Dia. Helix Angle | Brand No. Milling Dia. Length of Cut — Length Shank Dia. Helix Angle — Brand No. 
Bright (on inis! 34 in 3in 5 Vin 34 in 30? OSG 35DJ35 
2 Flutes 3 in 4in біп 34 in 30° OSG 35DJ68 
Vain win 2 Vis in 36 in 30* 056 2PND1 Tin 176in 4 Үзіп 34 in 30* OSG 2TWX8 
Vain 1 in 3 Vein Hin 45° OSG 350666 15 in 2in 4 іп 15 in 30* OSG 2TXA3 
Ain Se in 2 vin 36 in 30° Cleveland 41Е58 Tin 2in 4 іп Tin 30° OSG 2TWZ9 
Hin Asin 2 s in Hin 30* 056 35DF58 1 in 3in 5 in 1 іп 30° OSG 35DJ55 
36 in 3A in 3 94e in Hin 30° 056 350044 1 іп 4 in 6 in 1 іп 30° Cleveland 438М99 
36 in Tin 2% in Hin 30° Cleveland _ 438888 Tin 4in 6 in Tin 30° Cleveland 316164 
Hin T% in КЕЛШ 36 in 30° Cleveland 438R89 1%in біп 8 ¥% in Тиіп 30° OSG 35DJ78 
Yin TAs in 2 іп 36 іп 30* 056 2РМ05 1 іп 8in 11 in 1 in 30* Cleveland 437723 
Yin Tsin 2 s in Hin 30* Cleveland 438Н90 2in 2in 5% in 2in 30* OSG 35DK30 
win Tin 3 in Yo in 30* Cleveland 438891 2in 4in 7% in 2in 30° OSG 35DK54 
in Tin 4in Yo in 30* 056 350045 3.50 тт _ 11.11 тт 60.30mm 9.52 mm 30? 056 35DH65 
іп 1 іп 3 іп іп 30° 056 2PND8 4.00mm 1111тп  60.30mm 9.52 mm 30° 056 35DH38 
% in 15946 in 3% in % in 30° Cleveland 2NFJ9 450mm _ 12.70 тт  60.30mm 9.52 mm 30° OSG 35DH66 
іп Tin 3% in 5 in 45° OSG 350656 5.00mm 1428тп  61.90mm 9.52 тт 30° 056 35DH39 
іп 136in 4% in 55 in 30* 056 350046 5.50mm _ 14.28 тт  61.90mm 9.52 тт 30° 056 35DH67 
іп 2in 4 іп 55 in 30° 056 350629 6.00mm 1587тп 6190тп 9.52 mm 30° 056 35DH40 
% in 2% in 454 in $$ in 45° 056 350671 6.50mm _ 15.87 тт  61.90mm 9.52 mm 30° 056 35DH68 
34 in 196 in 39s in % in 30* OSG 2TWP1 700mm 1746тп  63.50mm 9.52mm 30? 056 35DH41 
3A in 15946 in 3 віп 34 in 30* 056 35DF71 7.50 mm 19.05 mm . 63.50mm 9.52 mm 30° 056 35DH69 
3A in Тіп 535 in % in 30° 056 350047 8.00mm 1905тп 63.50тп 9.52mm 30° 056 35DH42 
34 in 2 14 in 4 1^ in 34 in 30* OSG 35DG30 8.50mm . 19.05 тт 63.50тп 9.52 тт 30? 056 35DH70 
3A in 2%in 4 іп 34 in 30° Cleveland 438T18 9.00 mm 19.05 mm 63.50 mm 9.52 mm 30? 056 35DH43 
34 in 3in 5 Ain 34 in 45° 056 350072 9.50mm  19.05mm 63.50тп 9.52 mm 30? 056 35DH71 
Thin 1 іп 375 in 34 in 30* Cleveland 438725 10.00mm _ 19.05 mm 63.50 тт 9.52 mm 30? 056 35DH44 
Tin 1 %іп 334 in 34 in 30* 056 2TWP3 10.50mm 2540тп 68.20 mm 9.52 mm 30° OSG 35DH72 
Tin ПЕШ 37$ in % in 30* OSG 35DF79 11.00mm 2540тп 68.20тп 9.52 mm 30? OSG 35DH45 
Tin Tin 4in % in 30° Cleveland 438721 11.50 тт _ 25.40 тт 68.20 mm 9.52 тт 30? OSG 35DH73 
Tin 176in 4 іп % in 45° 056 350659 12.00 тт 31.75 тт 82.50 тт 12.70 mm 30° OSG 35DH46 
1 іп T% in 4% in Тиіп 30° 056 33PC66 13.00mm 31.75 тт 82.50 тт 12.70 mm 30° 056 35DH47 
1 іп 1%in 4 іп Tin 30° 056 2TWP6 13.50mm  34.92mm 8570тп 12.70 mm 30° OSG 35DH75 
Tin Tin 4 7 зіп 1 іп 30° 0SG 35DF83 14.00mm 34.92 тт 85.70 тт 12.70 тт 30° OSG 35DH48 
Tin Тіп 4% in Tin 30° Cleveland ALE77 15.00mm 34.92 тт _ 85.70 тт 12.70 mm 30? OSG 35DH49 
TV in 2in 4 іп T% in 45° 056 35DG62 16.00mm 4127тт 95.20 тт 15.87 mm 30? OSG 35DH50 
Tin 2in 4 15 in 14 in 45° OSG 35DG64 17.00mm 4127тп 9520тт 15.87 mm 30? OSG 35DH51 
in in 5 in in 18.00 тт 41.27 тт  95.20mm 15.87 mm 30° 056 350952 
Tin 2 іп ГАГА Тіп 30° 056 350049 19.00 тт — 41.27 тт _ 98.40 тт 19.05 mm 30? 056 35DH53 
in in 5 in 4 in 20.00mm . 47.62mm 104.70 тт 19.05 mm 30? OSG 35DH54 
Thin Зіп 5 15 in 14 in 30° 056 350635 21.00 тт 47.2тт 104.70тт 19.05 mm 30° 056 35DH55 
АШ in 5 in АП 22.00 тт _ 47.62 тт 104.70 тт 22.22 тт 30? OSG 35DH56 
Tin Зіп ГАГА Tin 30° 056 350050 25.00 тт 50.80 тт 114.30 тт 25.40 mm 30° 056 35DH59 
1 іп 4in 6 іп Tin 457 056 350675 iCN Fini. 
Tin 4in 6 “іп Tin 45° 056 350673 2 Flutes | 
2in 1% in 4 Vs in Tin 30* 056 2TWP8 Vain Ve in 2 біп 36 in 30° Cleveland 2NFK6 
2in 3in 6 іп 2іп 30° 056 350639 Yo in lin 3A in Yin 30° Cleveland 2NFL1 
2in 4in 6 in Тиіп 45° 056 350676 % in 1 # in 3% in іп 30% Cleveland 438T16 
3.50mm — 11.11 тт  5870mm 9.52 mm 30° 056 350615 1 іп Тіп 376in yin 30* Cleveland 438Т43 
400mm 11Л1тп 58.70тп 9.52 тт 30* OSG 14X373 Tin Twin 4 іп 3i in 30° Cleveland 438140 
450mm _ 11.11 тт  58/0mm 9.52 mm 30* OSG 35DG16 Tin 1%іп 4¥%in Tin 30° Cleveland 2NFL4 
5.00 mm 12.70 тт 58.70 mm 9.52 mm 30° 056 14Х374 Tin 2 in 4% in Tin 30° Cleveland 438741 
5.50 mm 12.70mm 58.70 mm 9.52 mm 30° OSG 35DG17 4 Flutes г 
6.00 тт 1270mm 58.70 mm 9.52 mm 30* 056 35DF90 Ye in 36 in 2 Yis in 36 in 30? Cleveland 2NFN7 
7.00mm 14.28 тт 58.70тт 9.52 mm 30* 056 35DF91 Vis in іп 2 36 in Ain 30* Cleveland 2МҒМ8 
8.00 mm 14.28mm 58.70 тт 9.52 mm 30° 056 14X375 YA in 58 in 2 A6 in 36 in 30° Cleveland 2NFN9 
8.50 тт — 14.28 тт 58.70тт 9.52 mm 30° 056 350620 VA 15 in 3 віп Hin 30* Cleveland 316102 
9.00mm 14.28 тт  58/0mm 9.52 mm 30° OSG 35DF92 36 in Ain 2 Ye in 36 in 30* 056 35DJ21 
9.50 тт 14.28mm  58./0mm 9.52 mm 30° 056 350621 іп Ain 2%in Ain 30° Cleveland 2NFP2 
10.00 mm 20.63тт 63.50 тт 9.52 mm 30° OSG 14X376 sin in 4 in in evelani 
11.50mm  20.63mm  63.50mm 9.52 mm 30° 056 350023 yin Ye in 2 іп іп 30° OSG 35DH96 
12.00mm — 25.40 тт  76.20mm 12.70 mm 30° OSG 35DF94 in 4 in 4 in in evelan 
12.50mm 2857тт  79.30mm 12.70 mm 30° 056 350624 Yin 2in 4in Yin 30* Cleveland 316148 
13.00 mm ^ 28.57mm 179.30тт 12.70 mm 30° OSG 350Е95 4 in sin in 4 in evelani 
13.50mm 2857тт _ 79.30 тт 12.70 mm 30° 056 350625 Ain 2 in 4 іп Yin 30° OSG 35DJ51 
14.50mm _ 28.57 тт _ 79.30 тт 12.70 mm 30° 056 350626 4 In in 4 in 4 in 
15.00mm — 28.57mm 79.30тт 12.70 mm 30° 056 35DF97 1%in 2in 4 in 1%in 30° Cleveland 2М717 
16.00mm _ 33.33mm 87.30 тт 15.87 mm 30° OSG 35DF98 4 in in in 4 in evelani 
17.00mm _ 33.33 тт  87.30mm 15.87 mm 30° 056 35DF99 Tin 3in 5 in Tin 30° OSG 35DJ53 
18.00mm _ 33.33 тт 87.30тп 15.87 тт 30° OSG 35DG01 in in in in evelan 
19.00 тт _ 33.33 тт _ 90.40 тт 19.05 mm 30° 056 350602 Tin біп 8 іп Тіп 30° OSG 35DJ75 
20.00mm 38.10 тт 9520тт 19.05 mm 30° OSG 35DG03 6 Flutes 
2100mm 3810тт  95.20mm 19.05 mm 30° 056 350604 іп ТИ 3 4 in Yo in 30* Cleveland 2MZR8 
2400mm  4127mm  10470mm  25.40mm 30° OSG 35DG07 4 in s in 8 in 4 in evelan 
25.00mm 4127тт  10470mm  25.40mm 30° 056 350008 Ain Зіп 5% in Ain 30* Cleveland 437715 
28.00mm 4127тт 104.70 тт 25.40 mm 30° OSG 350609 Tin 2in 4 іп Thin 30* Cleveland 2М7Т8 
32.00mm — 41.27 тт  10470mm 31.75 mm 30* 056 350610 1 in 2in 4 іп Тип 30° Cleveland 2MZT6 
36.00mm 4127тт 104.70 тт _ 31.75 mm 30% 056 350611 Tin 2 in 4 Yain Тіп 30% Cleveland 2М214 
45.00mm 41.27тт  10470mm 21.75 mm 30* 056 350613 Тіп 3in 5 іп Tin 30° OSG 35DJ54 
50.00mm  4127mm  10470mm 21.75 mm 30° 056 35DG14 Thin біп 8 іп Тиіп 30? Cleveland 437750 
4 Flutes Tin 6in 8 15 in Tin 30° Cleveland 437248 
TA in Vain 2 Vic in 35 in 30° 056 35DJ19 Ту in 8 in 11 іп 1 in 30° Cleveland 437752 
Vain Hin 2 As in 36 in 30° 056 2TWU5 TiN Finish 
Yi in іп 2 As in Ain 307 eveland ALE67 2 Flutes . 
TA in 1 іп 3 Vs in Hin 30° Cleveland 310099 Vain Yin 2 As in 36 in 30? Cleveland 316069 
TA in 194 in 39s in 36 in 30° 056 35DK61 36 in 34s in 2 іп 36 in 30° Cleveland 316077 
36 in 36 in 2 іп 35 in 30* OSG 35DJ20 3s in Twin 3% in ¥% in 30° Cleveland 438R99 
Hin 3iin 2 іп Hin 307 OSG 2TWU7 Уп lin 3 іп У іп 30° Cleveland 438T02 
% in iin 3 14 in Hin 30° Cleveland 316126 У іп Тіп 3% in Yin 30° Cleveland 316083 
36 in 2 Y» in 4% in 35 in 30° Cleveland 310129 Yin 2in 4in VA 30° Cleveland 438T03 
36 in 2 15 in 4 ain 35 in 30° 056 35DK63 34s in 1 іп 3 36 in Vin 30? Cleveland 438104 
134» in iin 2 TV in Hin 307 Cleveland 310134 Jin Tis in 3% in Yo in 30* Cleveland 438706 
Ac in Tin 2 TVs in Hin 30° OSG 2TWU8 % in 1% in 4in 3i in 30? Cleveland 438726 
Yo in win 2 іп Ў in 30° 056 35DH95 % in 2 in 4% in 34 in 30° Cleveland 438Т27 
Yo in Tin 216 in 35 in 30° 056 35DJ98 7s in 1 in 4 іп % in 30? Cleveland 438129 
in 1% in 3% in vin 30° 056 2TWUS 15 in Tin 3 76 in 3A in 30° Cleveland 438134 
win 2in 4in Yo in 35° Widia Hanita 48НН14 Tin ШАШ 4 іп %in 30° Cleveland 438Т31 
Yo in 3in 5in 35 in 30° Cleveland 316149 Tin T%in 4% in Tin 30° Cleveland 437Ү58 
Te in 1% in 3% in іп 30° 056 2TWZ4 4 Flutes 
Y in Yin 3in Vin 30* 056 350.06 Vein Ain 2 is in %1п 30° OSG 2MYET 
34 in 1596 in 3 іп 34 in 30° 056 2TWX6 Yin 36 in 2 Ye in 36 in 30? 056 35DJ92 
yin 2, in 4 Y in Min 307 OSG 35DJ50 Vain in 2 Asin 36 in 30° 056 2МҮЕЗ 
Yin 3in 5 Yin Ain 30° Cleveland 310157 EP 
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MACHINING 
End Mills 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For more information on end mills, see page 2277. See page 2280 for more information on square end mills. 
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р ма 
= ы " . А y 
Finishing Cobalt Square End Mills a Josse WIDIA HANITA 
Overall Item 
Overall Item illinn ni i М 
Milling Dia. Length of Cut Length Shank Dia. Helix Angle Brand No. Miling Dia. Length of Cut Length Shank Dia, Helix Angle Brand „Ма. 
re ъп Wen п 307 Cleveland == ТС 0а іп 3in 5% in Yin 30° Cleveland 310159 
Vain T%in 3 Vie in ув in 30 Cleveland 316101 Skin Tin 6% in ЕЛП 30° Cleveland 437231 
Vain 1% in 3 As in Ain 30° Cleveland H І Қа = s 
Т 3 351 341 5 lin 176in 4 Vs in % in 30 35DK17 
Ув in 3A in 2%in біп 30 2TWY8 Tin 2in Fin Tin 30% 2TXM 
Hin Tin 334 in Ain 307 Cleveland ti 5 өй 1 30% Cleveland 437233 
%in 2% in 4%in %in 30° Cleveland 316130 € Flutes їп ain in evelan 
zn Тя ЕРДІ МІ 30° 056 VA Tin 3% in Bin 30° Cleveland — 2MZV5 
VATI iin ЕДШ in 30 056 350,199 Sii T5 51 ri 5 С 
Win 2in iin win 30° Cleveland A in in віп ^ in 30 Ы leveland 2MZW2 
Bin оп Zin win 30° Cleveland 437204 Ain 4in 6 іп Yin 30 Cleveland 437732 
in in in in evelan 1 іп 2 in 4%in 1 іп 30% Cleveland 2М7Х9 
Тіп 2in 4% in Tin 30° Cleveland 2MZX1 
TIAIN Finish р 
3 Flutes BE WT (18 a LN 
= Roughing Cobalt Square End Mill 
oughing Cobalt Square End Mills 
Overall Item Overall Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length Shank Dia. Helix Angle Brand No. Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. 
Bright [бб ini: 1 іп 2in 4% іп Tin 25? 056 35DF35 
4 Flutes 1 in 2in 4% in Tin 30° OSG 35DE90 
Asin Yin 2% in 36 in 30° 35DE14 Tin 2in 4% in {in 30? Cleveland 4371/28 
Asin 5in 2% in іп 30? Cleveland — 437171 Tin 3in 5 Yin Tin 30° 056 350Е53 
Жіп Жіп 2 “ein 36 in 30° Cleveland 4YGZ8 Tin 4in 6 іп Tin 30° 056 2РМТ5 
Vain іп 2 "Asin % [п 30? 056 350Е89 “TiAIN Finish 
Vain Yin 2%in % in 25° OSG 2PMY3 3 Flutes 
Yin 1 іп 3 Ac in 36 in 30? 056 2PMV8 36 in 36 іп 2 5o in 36 in 30? 056 35DE24 
Hin Tin 3 іп 36 in 30° Cleveland 2NAK6 Ў їп Ў in 2VWin Yo in 30° OSG 2РМ04 
Yin iin 3 Ain Yin 30? Cleveland 4YHA2 3iin Ain 2 7 in % in 30° 056 2PMV2 
Yin 2in 4in Yin 30° Cleveland 4YGY8 4 Flutes 
Yin 3in 5in VATI 30? 35DE27 Ain Ain 2 in 36 in 30° Cleveland 2NANG 
Yin 3in Sin win 30° Cleveland 437V79 36 in 75 in 2% in 36 in 30° OSG 2PMW3 
36 in 2 15 in 455 in % in 25? 056 2PMY1 ¥% in 2in 4 in іп 30? Cleveland 437М/12 
іп 2in 4T6in іп 30° OSG 35DE16 5$ in 56 in 2% in іп 30? Cleveland — 437W06 
36 in 3in 5 іп Hin 30? 056 35DE08 іп 156in 3% in ys in 30° Cleveland 437М/07 
3i in T%in 3%in 34 in 257 OSG 2PMY2 6 Flutes 
Yin 2 іп 4% in 3i in 30? 0SG 35DE17 1 in 2in 4% in 1 in 30? 056 2MYP1 
% in 2 A in 4% in % in 30? OSG 35DE09 Tin 2in 479 п Tin 30? Cleveland — 437W01 
Ain 3in БЕЛШ 5$ in 30? OSG 35DE87 1 іп Зіп 5 win 1 іп 30? OSG 2MYP2 
% in 4in 6 iin 34 in 30° OSG 350Е11 Tin 3in 5 іп Tin 30° OSG 2PMX6 
1 in 1 in КЕЛІП TA in 25? 056 35DE41 1 in 3in 5 15 in 1 in 30? Cleveland 28078 
in in Ain ^ in bin in ^in ^in 
5 Flutes 1 іп 4in 6 1^ in 1 іп 30? 056 2МҮМ9 
{in {in 3 “іп lin 30° Cleveland 437W21 8 Flutes 
Tin 2 in 4 Vo in % in 30° 2PMW5 2in біп 934 in 2 in 30° 056 2MYP6 
Bright 
a See Соо Double End 8 + 
2 Flutes ш ш = = ‘CLEVELAND 
41Е96 Finishing Square End Mills 
Overall Item Overall Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. Milling Dia. Length of Cut Length Shank Dia. Helix Angle Brand No. 
mum (Uncoated) Finish 55» in ^e in 3 біп ¥ in 30° Cleveland 2NFY2 
lutes Hein ^c in 3 Vin Hin 30? Cleveland 2NFY3 
ДШ Yin 3 %in ¥ in 30° 056 2TWR4 Yain Yin 3% in 36 in 30? Cleveland 2NFY5 
Ў їп As in 4 Vb in Y» in 30° Cleveland 4LE92 Ye in Эв in 3 іп 36 in 30° Cleveland 2NFY7 
% in T%ein 5 іп % in 30? Cleveland 4LU22 TVs in Asin 3 іп іп 30? Cleveland 2NFY8 
% in 19e in 5in 34 in 30? OSG 2TWRS 36 in Эв in 3 іп Je in 30? Cleveland 2NFY9 
іп 1946 in 6 %in віп 30? Cleveland 2NFX7 Yin Te in 476 in Yin 30° Cleveland 2NFZ4 
Tin Tin 5%in Tin 30° OSG 2TWT1 5$ in 1 іп Біп іп 30° Cleveland 2NFZ5 
3.550mm . 11.11 тт  79.30mm 9.52 тт 30? 056 35DM56 Ain 1 %ein 5% in % in 30? Cleveland 2NFZ7 
4.00 mm 1111тт 79.30 mm 9.52 mm 30? OSG 35DM30 Tin Tin бп Tin 30° Cleveland 2NGA2 
4.50 mm 11.11 mm 179.30 mm 9.52 mm 30* 056 35DM57 4 Flutes 5 
5.00 mm 1270mm 79.30 mm 9.52 mm 30° OSG 35DM31 Yin 36 in 2 Vain Asin 30° Cleveland 310189 
6.00mm 1270тп  79.30mm 9.52mm 30? 056 35DM32 Yin ¥ in 3 Vein іп 30? Cleveland 2NGD5 
.00 mm .28 mm .30 mm .52 mm 2 ІП fa in in Ag in evelan 
8.00mm 1428тп 79.30 тт 9.52 mm 30? 056 35DM34 95 in ^e in 3 іп 36 in 30? Cleveland 2NGD6 
9.50 mm 14.28mm 179.30 mm 9.52 mm 30? 056 35DM62 3^e in % in 2in 34s in 30° Cleveland 438M66 
10.00mm _ 20.68mm 9520тт 12.70 mm 30? 056 35DM36 Ysin Hin 335 in Ain 30? Cleveland 2NGD9 
12.00mm _ 20.68mm 9520тт 12.70 mm 30? 056 35DM38 Ув in 34 in 3 іп іп 30? Cleveland 2NGE2 
13.00mm — 28.57 тт  114.30mm 15.87 mm 30? 056 35DM39 Ain in 3 іп 36 in 30? Cleveland 2NGE4 
13.50mm 28.57тт  114.30mm 15.87 mm 30? 056 35DM66 Yin Tin 4%1п Yin 30° Cleveland 2NGE8 
14.50mm — 28.57 тт  114.30mm 15.87 mm 30? 056 35DM67 іп 1%1п Біп Hin 30? Cleveland 2NGE9 
15.00mm _ 28.57mm  114.30mm 15.87 mm 30? 056 35DM41 34 in 156in 5 96 in 34 in 30? Cleveland 2NGF2 
16.00mm _ 33.33 тт 127.00 тт 19.05 mm 30° 056 35DM42 Tin T%in 6% in Tin 30° Cleveland 2NGF6 
17.00mm 33.53тт 127.00 тт 19.05 mm 30° OSG 35DM43 “TiN Finish 
23.00mm . 4127mm 149.20 тт 25.40 тт 30° OSG 35DM49 2 Flutes 
24.00mm — 41.27mm  149.20mm 25.40 mm 30? 056 35DM50 Yin ¥% in 3 Vein іп 30? Cleveland 316024 
25.00mm . 41.2/7mm 14920тп 25.40 mm 30° 056 35051 Yin 36 in 3 Vis in 36 in 30? 056 35DM01 
3 Flutes TJA in іп 3 96 in ¥ in 30° Cleveland 310028 
Yin 36 in 3 Vie in 36 in 30° OSG 35DM68 36 in %e in 3 іп 36 in 30° Cleveland 310030 
Vain іп 335 in ¥% in 30° 056 35DM70 Yin %e in 334 in Yin 30? 056 35DM06 
Hin Эд in Зуп 38 in 30° OSG 35DM72 Ў іп 1s in 47% іп Ў in 30° Cleveland 310033 
4 Flutes Hin 1 іп 4%1п Hin 30° 056 35DM07 
Yin 36 in 3 Vie in 36 in 30° Cleveland 4LE96 5$ in 1 in 5 in іп 30° Cleveland 310034 
34s in 35» in 2 in Asin 30? Cleveland 316191 іп 1%іп Біп Hin 30? Cleveland 437792 
Vie in in 371п 36 in 30? Cleveland 41Е98 34 in T%ein 5 56 in % in 30? Cleveland 437294 | 
Vain ys in 336 in 36 in 30? Cleveland 4LU10 Ain 15e in 5 in 3A in 30? 056 35DM08 
Hin 34 in 3 іп 36 in 30° Cleveland 41014 75 in 196 in 6 іп in 30° Cleveland 
% іп Tin 4 іп Vin 30? 056 2ТХС4 Tin 1%іп 6 36 in Tin 30° Cleveland 437798 
Min T%in 5 %in Зд in 30? 056 2TXD5 4 Flutes 
Tin 176 in 6 96 in Tin 30° Cleveland 4LU26 Vein Yin 3 Vie in A in 30° Cleveland 310035 
Tin 176 in 656 in Tin 30° 2МҮА9 Зв in Ў in 3 іп 36 in 30° Cleveland 310042 
“ТІСІН Finish Vain 5% [п 335 in 3s in 30? Cleveland 316046 
2 Flutes віп Ain ^in біп evelan 
Yin As in 2in Эв in 30? Cleveland 438М53 Yin tin 4 іп Yin 30° Cleveland 316055 
Ye in Ain 3 Vie in 36 in 30° Cleveland 2NFY1 in 1%1їп БЕРІШ 34 in 30° Cleveland 316060 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) End Mills 


[Micro 105] f$ Sm 


Miniature High-Performance Roughing/ 


Finishing Carbide Square End Mills е зеи 
2 Flutes 
Length Overall Neck Item 54FC50 
Milling Dia. — of Cut Length Shank Dia. Length Neck Dia. Brand No. 
Bright (Uncoated) Finish 
2 Flutes 
0.0100 in Yea in 1 ^in Vin — 0.0100 in Micro 100 54ҒС50 
Me in 39 in 1%in Vs in 35» in 364 in Micro 100 54Ғ043 
Me in Уә in 1%in Vs in Vin 364 in Micro 100 54Ғ045 
"лв in 35 in 1 іп Vs in 2%a in 364 in Micro 100 — 54FD47 
Ye in 35 in 2in Ys in Wa in 364 іп Micro 100 54Е049 Length Overall Neck Item 
Үзіп Yea in 1 ^in Ye in — Vo in Micro 100 — 54FC90 Milling Dia. — of Cut Length Shank Dia. Length NeckDia. Brand No. 
Уво in Yes in 1 іп Vs in 1? in VEA Micro 100 — 54FC96 nACRo Finish 
Уво in Yea in 1 іп Ya in = Үз? in Micro 100 — 54FC98 2 Flutes 
М? in 364 in 1 іп Vs in Ag in Vio in Micro 100 — 54FD05 Vs in Vs in 2in As in 7 in %a in Micro 100 54Е091 
Yo in "лв in 1 іп Vs in — Vio in Micro 100 — 54FD07 Vs in Vs in 2in As in іп %a in Micro 100 54Ғ099 
Vo in "лв in 1 Фіп Vs in Yes in Vio in Micro 100 — 54FD09 Vs in Vs in 3in As іп 1% іп %a in Micro 100 — 54FD95 
Yea in Yea in 1%in Vs in — Yea in Micro 100 — 54FC62 Me in 7/64 in 1%in Vs in — Me in Micro 100 — 54FD51 
Yea in Yea in 1%in Vs in Ts in Yea in Micro 100 — 54FC64 Me in Ya in 1%in Vs in Vs in Me in Micro 100 54Ғ053 
Уба in Yea in 1 іп Ys in 7А2 іп Yea in Micro 100 — 54FC66 Ye in 7/64 in 1 іп Vs in % in Vie іп Micro 100 — 54FD55 
Yea in Yea in 1 іп Vs in 1⁄4 in 0.0140 in Micro 100 — 54FC60 Yee in %a in 2in Vs in 3/64 in Yee in Micro 100 — 54FD57 
Yea in Үз in 1 vin Vs in 1964 in Yea in Micro 100 — 54FC72 "лв in %a in 2in Vs in 2) in "лв in Micro 100 — 54FD59 
Yea in Ve in 1%in Vs in Ys in Yea in Micro 100 54ЕС78 39 in V in 1in Vs in — Yes in Micro 100 54Ғ083 
Yea in 364 in 1%in Vs in — Yea in Micro 100 — 54FC82 39 in Vs in 1%in Vs in іп 964 in Micro 100 54Ғ087 
Yea in 364 in 1 іп Vs in 364 in Yea in Micro 100 54ЕС84 39 in V in 2in Vs in % in Yes in Micro 100 54Ғ081 
Yea in 364 in 1 іп Vs in ?V64 in Yea in Micro 100 — 54FC88 35 in Vs in 2in Vs in іп Yes in Micro 100 54Ғ089 
364 in Vic in 1 іп Vs in — 364 in Micro 100 — 54FD23 364 in Vie in 1 іп Vs in 176 in Үз in Micro 100 — 54FD19 
364 in Vio in 1 іп Vs in Vs in 364 in Micro 100 — 54FD25 364 in %a in 1 іп Vs in — Yee in Micro 100 — 54FD61 
364 in 964 in 1%in Vs in — 364 іп Micro 100 54031 964 in a in 1%in Vs in 9» in Me in Micro 100 54Е065 
Y6 in Yes in 1%in Vs in 764 in 364 in Micro 100 54Ғ033 Yes in 7/64 in 2in Vs in 1% in Me in Micro 100 — 54FD67 
364 in Yes in 1 іп Ys in Vain 364 in Micro 100 — 54FD35 364 in %a in 2in Vs in 2% in "лв in Micro 100 54Ғ069 
Yea in Yes in 2in Vs in 2/р in 364 in Micro 100 — 54FD39 364 in Vs in 1 іп Vs in Vs in Yes in Micro 100 — 54FD73 
Diamond Finish 364 in Vs in 1 іп Vs in 14 in Yes in Micro 100 — 54FD75 
2 Flutes 964 in Vs in 1%in Vs in — 596in Місго 100 — 54FD71 
1.00mm  4.00mm 45.00 тт 3.00mm  4.95mm 0.95 mm OSG 35CD52 Уа in Yin 2in Ys in 3964 in Yes in Micro 100 — 54FD77 
2.00mm  10.00mm 45.00 тт 3.00 тт 11.95 mm 1.95 mm OSG 35CD53 364 in Vs in 2 in Vs in 4%a in Yes in Micro 100 — 54FD79 
3.00mm  15.00mm 50.00mm  3.00mm = 056 35CD54 TiAIN Finish 
4 Flutes 2 Flutes 
0.50mm  2.00mm 40.00 тт 3.00 тт  8.00mm 0.48 mm 056 35CE09 0.50mm  0.70mm 60.00 тт 6.00тт  2.50mm 0.45 mm 056 356.89 
1.00mm  3.00mm 40.00 тт 3.00тп  8.00mm 0.96 mm OSG 35CE10 0.60mm 0.90 тт 60.00 тт 6.00 тт  3.00mm 0.55 mm OSG 35CJ90 
1.50 тт 5.00 тт 45.00 тт 3.00 тт  8.00mm 1.43 mm OSG 35CE11 2.00mm 3.00тт 60.00 тт 6.00 тт 10.00 тт 1.95 mm OSG 35CK01 
2.00mm 6.00тт 45.00 тт 3.00 тт  8.00mm 1.91 mm OSG 35CE12 250mm 3.70тт  60.00mm 6.00 тт 12.50тт 2.40 тт 056 35CK03 
3.00mm  12.00mm 45.00 тт 3.00 тт — OSG 35CE13 35 in 364 in 2 Фіп Жіп 19^6 in Yes in OSG 35CK02 
Yo in Vio in 3in Vs in s in 364 in OSG 35CD65 4 Flutes 
Әр in Ур in 3in Әр in 1% in 364 in OSG 35CD66 3.00mm  4.50mm 70.00 тт 6.00 тт 15.00 тт 2.85 mm OSG 35CK25 


g 


Miniature High-Performance Finishing 
Powdered-Metal Square End Mills 


Overall Item - @ 
Milling Dia. Length of Cut Length Shank Dia. List No. No. 


TiN Finish 

2 Flutes TiN Finish 
364 in Ф in 1%in Asin 673 35DA61 2 Flutes 
Vs in As in 176 in As in 673 35DA62 35DA61 
564 in 1964 in 176 in Vie in 673 35DA63 
35» in % in 176 in 34e in 673 35DA64 
7а in 2¥6a in 175 in Vie in 673 35DA65 

4 Flutes 
Vs in Уә in 154 in As in 676 35DA71 
"Ав in As in 1%in 34e in 677 35DA76 
35» in Фа in 1%in %e in 676 35DA72 
35» in % in 1%in Vie in 677 35DA77 


Ball end mills have a rounded nose and create a round-bottomed groove in milling tasks. Also known as ball-nose end mills, they are used to make round- 
bottomed slots and pockets or mill complex shapes without sharp corners. 


General purpose end mills are intended for milling a wide variety of common materials. 

High-performance end mills are used in production milling. 

Roughing end mills remove large amounts of material from a workpiece more quickly than roughing/finishing and finishing end mills. 
Roughing/finishing end mills remove large amounts of material and create a smooth finish on the workpiece at the same time. 
Finishing end mills create a finer finish on the workpiece than roughing and roughing/finishing end mills. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2287 


MACHINING Scan. Order. Done. >- |7 
End Mills Details on page A1. 
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Bright (Uncoated) Finish PUE, 


2 Flutes High-Performance Roughing/Finishing Carbide Ball End Mills 


‘CLEVELAND 


35CG32 
Overall Item Overall Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. 
AlTin Finish 0.25 in 1 іп 4in {in 30° — 55HK85 
2 Flutes Tin 2 in Біп Тіп 30? 056 350037 
0.375 іп 3$ in 4in 36 in 30? SGS Tool 41AW55 1in 2 Ain 5in Tin 38? Cleveland 327Х21 
3 Flutes TiAIN Finish 
0.25 in 34 in 2.5 in v in 30° — 55HL33 2 Flutes 
0.5 in Tin 3in Yin 30° — 55HL41 0.125 in Yin 3in Yin 30° 056 350169 
0.75 іп 1 іп 4in Эд in 30? -- 55HL45 0.1875 in Эв in 4 in YA in 30? OSG 35CL44 
1in Тіп 4in Tin 30° — 55HL27 0.125 in Уә in 3in Y in 30? 056 356111 
4 Flutes 0.125 in Jin 3 in a in 30? OSG 35CK72 
0.1875 in 36 in 2in Зл in 30? — 55HK90 0.1875 in 1964 in 3.5 in s in 30° 056 356114 
0.375 іп 1in 2.5 іп 36 in 30? = 55HK96 0.1875 in A in 3 in YA in 30? OSG 35CK77 
0.25 in 1%їп 4in {in 30° — 55HK86 0.375 in 1% in 4in Vo in 30° OSG 35CL21 
6 Flutes 0.375 in 34 in 4in 36 in 30° 056 35CK89 
0.25 in біп 2.5 in Yin 20° Widia Hanita 287NW9 0.5 in {in 4in Yin 30° 056 35CK93 
0.375 in Ya in 3.5 in 36 in 20? Widia Hanita 287МХ0 3.5 mm 3.5 mm 50 mm 6mm 30 ^ OSG 35CL70 
0.5 in Yea in 4in Yin 20° Widia Hanita 48/М91 3.5 mm 3.5 mm 70 mm 6 mm 30? 056 350142 
0.5 in Yea in 4in Yo in 20? Widia Hanita 287МХ1 3.5 mm 8mm 70 mm 6 mm 30° 056 35CK73 
0.625 in T5» in 4.5 in іп 20? Widia Hanita 287МХ2 4mm 4mm 50 mm 6mm 30° 056 356171 
0.75 іп Y& in 5in Y in 20? Widia Hanita 287МХ3 4mm 8 mm 90 mm 6 mm 30° OSG 35CL13 
0.5 in 36 in 4in VATI 20? Widia Hanita —48JN82 4.5 mm 10 mm 80 mm 6mm 30? OSG 35CK76 
0.625 in 36 in 4.5 in іп 20° Widia Hanita _ 48,186 5mm 5 mm 80 mm 6mm 30° OSG 35CL45 
{in Yes in 5.5 in Tin 20° Widia Hanita 287МХ4 5 mm 10 mm 110 mm 8mm 30° 056 356116 
Bright (Uncoated) Finish 5.5 mm 12mm 90 mm 6mm 30? 056 35СК79 
2 Flutes 6 mm 6mm 50 mm 6mm 30° 056 356174 
0.125 in 34e in 2.5 in Yin 157 OSG 35CY68 6 mm 6mm 90 mm 6mm 30° OSG 35CL46 
0.25 in Yin 2.5 in TA in 20? Micro 100 54ET71 6 mm 12mm 90 mm 8mm 30° 056 356117 
0.25 іп Yin 3in Vain 20° Micro 100 54ET65 6.5 mm 14 mm 90 mm 8mm 30° OSG 35CK81 
0.1875 in Э in 4 in Jie in 15? 056 35CY70 7mm 14mm 90 mm 8mm 30° 056 35CK82 
0.125 in 36 in 15in Yin 30° OSG 350032 8 mm 14 mm 120 mm 10 mm 30° 056 3560120 
0.25 іп 36 in 4in Yin 157^ 056 35CY73 8.5 mm 18mm 100 mm 10 mm 30? 056 35CK86 
0.375 in As in 4 in 36 in 15° OSG 35CY76 9 mm 18 mm 100 mm 10 mm 30° 056 35CK87 
0.5 in % in 5 in Win 15^ OSG 35CY81 9.5 mm 18 mm 100 mm 10 mm 30° 056 35CK88 
0.625 in 1946 in біп 5$ in 157 056 35CY84 10 mm 18 mm 100 mm 10 mm 30° 056 35CK90 
0.75 in 1 іп 6 in Эд in 15^ 056 35CY87 10 mm 18 mm 130 mm 12 mm 30° 056 356123 
1in 1%in 6in {in 195: 056 35CY66 11mm 22 mm 100 mm 12mm 30° 056 35CK91 
4mm 6 mm 63 mm 4mm 15^ 056 35CY69 12mm 22 mm 110 mm 12mm 30° 056 35CK02 
5mm 7.5 mm 63 mm 5mm 15? 056 35CY71 13 mm 26 mm 110 mm 16 mm 30° 056 35CK04 
6 mm 9 mm 100 mm 6mm 15? 056 35CY72 14 mm 26 mm 110 mm 16 mm 30° 056 35CK05 
8 mm 12mm 100 mm 8mm 157 056 35CY75 15 mm 30 mm 110 mm 16 mm 30° 056 35CK96 
10 mm 15 mm 100 mm 10 mm 15? OSG 35CY77 16 mm 30 mm 140 mm 16 mm 30° 056 35CK07 
11 тт 16.5 тт 127 тт 11 mm 152 056 35CY78 18 mm 34 mm 140 mm 20 mm 30° 056 35CK98 
12mm 18mm 127 mm 12mm 157 056 35CY80 20 mm 38 mm 160 mm 20 mm 30° 056 35CK99 
14mm 21mm 127 mm 14mm ТЫ” 056 35CY82 25 mm 50 mm 180 mm 25 mm 30? 056 356101 
16 mm 24 mm 152 mm 16 mm 15? OSG 35CY85 4 Flutes 
18 mm 27 mm 152 mm 18mm 15? 056 35CY86 0.1875 in Asin 2in 34s in 38 ° Cleveland 33GE67 
20 mm 30 mm 152 mm 20 mm ЛЫ” 056 35CY88 0.125 in іп 2in Ys in 38 ° Widia Hanita — 48HZ27 
3 Flutes 0.375 in іп 4in Эв in 38? Widia Hanita ^ 48JE15 
0.1875 in Ms in 2in ie in 30 ^ OSG 356033 0.1875 іп іп 2.2in Зв in 35° OSG 35CJ01 
1in 1 іп 4in {in 30? — 55HL26 0.5 in 5% in 2.5 in Yo in 38? Cleveland 33GE72 
4 Flutes 0.5 in 5$ in 5 in vein 38° Widia Hanita 48JE16 
0.125 in 36 in 1.5 іп іп 38 ° Cleveland 327Х11 0.25 іп Эд in 2.5in Vain 38 ° Widia Hanita 48Н729 
0.125 in Yin 1.5 in Yin 30° = 55HK87 0.3125 in % in 2.5 in 34s in 38° Widia Hanita 48Н730 
0.1875 in in 2in Ye in 30? — 55HK89 0.625 in 3i in біп іп 389 Widia Hanita — 48JE17 
0.5 in 5$ in 2.5 in win 38° Cleveland 327Х17 0.375 іп Ain 2.5 in 36 in 357 OSG 35CJ04 
0.25 in Ain 2.5 in Yin 38? Cleveland 322X13 0.5 in 1 іп 3in Yin 35? 056 35CJ07 
0.375 in Ain 2.5 in 36 in 38° Cleveland 327Х15 0.5 in Tin Зіп Vin 35? 056 35CJ06 
0.375 in 1in 2.5in 36 in 30 ^ OSG 33PA43 0.625 in 1 іп 3.5 in іп 38° Cleveland 33GE74 
0.5 in Tin 3in win 30° OSG 33PA44 0.75 in Twin 4 in 34 in 357 OSG 35CJ09 
0.625 in 1%in 3.5 in 56 іп 30? 056 356636 0.75 in 1in біп Эд in 38? Widia Hanita — 48JE18 
0.625 in Tin 3.5 in 5$ in 38° Cleveland 327Х19 Tin Twin 4 in Tin 35° OSG 35CH97 
0.75 in T%in 4in Эд in 30? 056 33РА45 {in 1%in біп {in 38? Widia Hanita — 48JE19 
0.75 in Tin 41 in 38° Cleveland 322X20 1.25 іп 2 Yi in Біп Thin 357 056 35CH98 
{in 2 іп 5in Tin 38 ° Cleveland 33GE76 
Sie Ф ; 
Reve ONSRUD a WIDIA HANITA” 
Bright (Uncoated) i te . Е Е 
ше General Purpose Finishing Carbide Ball End Mills 
Overall Item Overall Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. 
Bright (Uncoated) 0.125 in % in 3in Yin 30° — 36NU30 
2 Flutes 0.625 in Эд in біп 56 in 40° Onsrud 4Х7Т2 
0.25 in Ye in 3in Vain 30° Micro 100 14К673 0.3125 in We in 2.5 in is in 30? OSG 30L874 
0.125 in Yin 1.5 in Yin 35° Cleveland 33FX59 0.3125 in 76 in 25in Js in 35 5 Cleveland 33FX81 
0.1875 in Jis in 2in As in 35° Cleveland 33FX66 0.375 in 76 in 25in 36 in 30° = 36NY98 
0.25 in 36 in 2in TA in 40° Onsrud 4XYU3 0.25 in 1 іп 2.5 in Yin 40° Onsrud 4XYY8 
0.5 in 256a in 4in Yin 30° Micro 100 14К691 0.375 in Tin 2.5 in ¥% in 30° 056 2TXP1 
0.125 in іп 1.5 іп Yin 35^ Cleveland 33FX60 0.4062 in Tin 2.7 in 7А in 30? 056 301905 
0.1562 їп win 2in As in 30° — 36PC17 0.1875 in Tin 3 in 34e in 35° Cleveland 33FX69 
0.25 in Yin 2in Vain 35° Cleveland 33FX73 0.25 in 1 іп 3in Yin 35 ° Clevelan 33FX75 
0.3125 in У іп 2 in Jis in 35° Cleveland 33FX80 0.3125 in 1 іп Зіп Jie in 35° Clevelan 33FX82 
0.375 in Yin 2.5 in 36 in 40? Onsru 4XYU7 0.375 in 1 іп Зіп in 35° Cleveland 33FX86 
0.375 in win 4in 36 in 40? Onsru 4XZK1 0.5 in Tin 3 in Yin 30° OSG 2TXP5 
0.375 in Yin Sin % in 40° Onsrud AXZR5 0.4531 in 1in 3 in Yo in 30? 056 301019 
0.1562 іп Ae іп 2in As in 359 Cleveland 33FX64 0.5156 in 1 іп 3.5 in Aes in 30° = 36NX33 
0.1875 in іп 2іп Эв in 35° Cleveland 33FX67 0.625 in Tin 3.5 in іп 30? 056 301.938 
0.2031 іп % in 2.5 in Vin 35? Cleveland 33FX70 0.625 in 1 іп 3.5 in 5$ in 35° Cleveland 33FY01 
0.375 in іп 2in эв in 35° Cleveland 33FX84 0.75 in Tin 3 in КАП 40° Onsrud 4XYV8 
0.5 in 56 іп 2.5 in Yin 35° Cleveland 33FX93 0.1875 in 1 іп 4in ўв in 30° = 36NW20 
0.5 in % in 3in Yin 40° Onsrud 4XYVi 0.25 in 1 іп 4in TA in 30° = 36NR72 
0.5 in y in 4in VATI 40? Onsru 4Х7К4 0.25 іп 1 іп 4 in JA in 35° Cleveland 33FX76 
0.75 in 5$ in 5in % in 40° Onsru 4XZP4 0.3125 in 1%in 4in is in 30° = 36PA40 
0.125 in Ain 2.5 in Vs in 30? — 36NU22 0.375 in 194in 4in 36 in 35° Cleveland 33FX87 
0.125 in Min 2.2 in Yin 35° Cleveland 33FX61 0.375 in Tin 4in Hin 40° Onsrud 4ХҮ72 
0.1875 іп РАШ 2.5 in Jie in 35? Cleveland 33FX68 0.5 in 1 Фіп 4in Yin 30° = 36NN90 
0.25 in 34 in 2.5 in Yin 30° 056 2TXN6 0.5 in Tin 4in Yin 30° = 36NP07 
0.25 in Эд in 2.5 in TA in 35° Cleveland 33FX74 
0.25 in yi in 2in Vain 40° Onsrud  4XYW6 | CONTINUED | } 
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(Ea Additional End Mill sizes, materials, and coatings are available on Grainger.com®. 
General Purpose Finishing 


Carbide Ball End Mills ONSRUD 4, Q3 —: 
Overall Item Overall Item 
Milling Dia. Length ofCut ^ Length Shank Dia. Helix Angle Brand No. Milling Dia. Length of Cut — Length ShankDia. Helix Angle Brand No. 
0.625 in 156 in 4 in % in 40? Onsrud AXYX6 6mm 19 mm 64 mm 6mm 30° OSG 30L857 
0.75 in 1 іп 4 in 3A in 30° = 36NX49 7mm 19 mm 64 mm 8 mm 30° OSG 30L865 
0.75 in Tin 4 in % in 40° Onsrud 4ХҮҮІ 8mm 21mm 64 mm 8mm 30° 056 301879 
0.5 in Tin 6 in Yin 30° = 36NN98 9mm 22 mm 70 mm 10 mm 30? OSG 30L891 
0.375 in 2in 4 in Hin 30° = 36М723 11 тт 25 тт 70 mm 11 mm 30° OSG 
0.5 in 2 in 4 in Yin 35° Cleveland 33FX95 16 mm 32 mm 89 mm 16 mm 30? OSG 30L943 
0.625 in 2in 5 in Hin 40° Onsrud 4ХҮ78 18mm 35 mm 102 mm 18 mm 30° 056 
0.75 іп 2%1п Біп Min EL Cleveland 33FY06 20 mm 38 mm 102 mm 20 mm 30? OSG 30L957 
0.75 in 2Win 5 in % in 40° Onsrud 4XZA3 22 mm 38 mm 102 mm 22 mm 30° OSG 30L961 
0.625 in 2in 6in 5$ in 30° = 36PC61 25mm 38 mm 102 mm 25 mm 30? OSG 30L966 
.75 in 2 in 6 in % in 30° = 36NX57 4 Flutes 
0.375 in 3in 6 in 36 in 30° — 36NZ19 0.125 in Yin 1.5 іп Yin 30° 056 541,139 
0.75 іп Зіп біп % in 35° Cleveland 33ҒҮ07 0.1875 in 54s in 15in Эв in 30° Widia Hanita 48НА91 
Tin lin Тіп Tin 40° Onsrud 4XZU1 0.1875 in 5e in 2 in Jis in 30? Cleveland 336155 
Tin 2in 5 in Tin 35° eveland 33ҒҮ12 0.1562 in 34s in 2 in Tis in 30° Cleveland 
Tin 2%in 5 in Tin 40° Onsrud AXYY5 0.1875 in 3s in 2 in 34s in 30° 056 541,41 
lin 2 in 6 in Tin 30° — 36NM21 .125 in біп in віп 
1in 3 in 6 in {in 35° Cleveland 33FY13 0.125 in Yin 1.5 in Vin 30° OSG 2ТХТ1 
{in 3 Жіп біп Tin 40° Onsrud 4Х7А7 0.25 іп 1 in 2in Yin 30° Widia Hanita 48НА98 
{in 4 in 7in {in 30° = 36NM13 0.3125 in Yin 2in 546 in 30° 54LJ44 
3.5 mm 12 mm 51 mm 4mm 30? 056 301821 0.125 іп 5$ in 2 in Yin 30° Cleveland 330148 
4 mm 2.7mm 100 mm 6mm 30° Micro 100 14K744 0.1875 in % in 2in As in 30? Widia Hanita 48HA92 
4 mm 5mm 57 mm 6 mm 30° Micro 100 14М588 0.2187 in ys in 25in Y4 in 30° Cleveland 33GL60 
4 mm 14 mm 51 mm 4mm 30? 056 301829 0.375 іп Hin 2 in Зіп 30° Cleveland 336175 
45mm 14mm 51 mm 5mm 30? 056 301837 0.125 іп 3A in 22in Yin 30° OSG 54LJ52 
6 mm 4mm 75 mm 6 mm 30° Micro 100 14К758 0.25 іп Ain 2.5 in Yin 30° Widia Hanita 48НА99 
6mm 4mm 100 mm 6mm 30° Micro 100 14K762 0.625 in 3A in 3in %1п 30? Widia Hanita —48HC23 
6 mm 19 mm 64 mm 6 mm 30? 056 301856 0.3125 іп TAs in 2.5 in 3e in 30° 056 2ТХТ9 
7mm 19 mm 64 mm 8mm 30? 056 301864 0.3125 іп Ain 2.5 in 546 in 30? Cleveland 336171 
9 mm 22 mm 70 mm 10 mm 30° 056 301890 0.3593 іп in 2.5 in Hin 30° Cleveland 330174 
10 mm 6.7mm 100 mm 10mm 30° Micro 100 14K798 0.375 in in 2.5 in 36 in 30° == 36204 
1i mm 25 mm 70 mm Ti mm 30° OSG 0.375 in Tin 2.5 in Hin 30° 056 2TXU2 
12 mm 8 mm 100 mm 12mm 30° Micro 100 14K813 0.4375 in Tin 2.5 in Yin 30° Widia Hanita —48HC15 
16 mm 32 mm 89 mm 16 mm 30° OSG 30L942 0.125 in Tin Зіп Yin 30° 056 541161 
20 mm 38 mm 102 mm 20 mm 30? OSG 30L956 0.25 in 1¥%in 3 in Yin 30° OSG 54LJ54 
22 тт 38 тт 102 тт 22 mm 30° OSG 0.3125 in 1¥%in 3 in Fis in 30° Widia Hanita 48HC08 
25 mm 38 mm 102 mm 25 mm 30° 056 301965 0.375 іп 1 іп 3 in 3e in 30° Widia Hanita 48НС13 
“ТІЛІН 0.5 in Tin 3 in Yin 30° OSG 2TXU4 
2 Flutes 0.5625 in {in 3.5 in 34e in 30° Widia Hanita 48HC22 
0.125 in Yin 15in Yin 35° eveland 336Н27 0.625 in Tin 3.5 in іп 30° 056 2TXU6 
0.1875 in Ув in 2in 34s in 35:5 Cleveland — 33GH34 0.625 in 1 in 35in ys in 30° Widia Hanita 48НС24 
in Yo in 15in Yin 30° 056 301818 0.75 іп Тіп Зіп % їп 30° Widia Hanita 48НС27 
0.25 in Yin 2in Yin 35° Cleveland 33GH41 0.1875 in Tin 4in Jis in 30? Widia Hanita 48НА94 
B in ^in in (Ш eveland 3360Н48 .25 in in in Ain idia Hanita 
0.1562 in Asin 2 in 34e in 35? Cleveland 3360Н32 0.25 in Tin 4 in TA in 30° 056 54LJ63 
0.1406 in Asin 2 in Asin 35? Cleveland | 33GH31 0.25 in Tin 4 in YA in 30? Cleveland 330164 
0.1875 in іп 2in Tie in 30° 056 301839 0.3125 іп Tin 4 in Js in 30° Cleveland 33GL73 
0.1718 in іп 2in Ye in 359 Cleveland 33GH33 0.375 in 1% in 4in 36 in 30° OSG 541./65 
0.2031 іп іп 2.5 іп Yin 35° Cleveland 3360Н38 0.375 in Tin 4in Зіп 30° Widia Hanita —48HC11 
0.2187 in іп 25in Yi in 35? Cleveland — 33GH39 0.5 in Tin 4 in Yo in 30° Widia Hanita —48HC16 
0.375 in 5 in 2 in 36 in 359 Cleveland 33GH52 0.6875 in T%in 4in % in 30° OSG 30M154 
0.4375 in іп 2.5 in Тл in 35° Cleveland 33GH57 0.75 in 1%in 4in Зд in 30° OSG 2TXU8 
0.5 in іп 2.5 іп Yin 35? Cleveland —— 33GH61 0.375 in Tin 6 in Зіп 30° eveland 330178 
0.1875 in M in 2.5 in Asin 35? Cleveland 3360Н36 0.375 in Tin 6 in Зіп 30° Widia Hanita —48HC14 
0.25 in 3A in 25in Yin 35° Cleveland 33GH42 0.5 in T%in 6in Yin 30° Widia Hanita 48НС18 
0.2343 in 3A in 25in Yin 35° Cleveland 33GH40 0.5 in 2in 4.5 in Yin 30° Widia Hanita —48HC19 
0.2812 in Зіп 2.Біп ўв in 30? OSG 30L869 0.625 in 2 іп 5 in 5% in 30° Widia Hanita  48HC25 
0.3125 in Te in 2.5 in Ye in 30° OSG 30L875 0.375 in 3in 6 in Зіп 30? — 36NZ20 
0.2656 in біп 2.Біп Hein 35° leveland — 33GH46 0.4375 in 3 in 6 in TAs in 30° Cleveland 330185 
0.3125 in 8 in 2.5 in 54s in 359 Cleveland 33GH49 0.5 in 3 in 6 in Yin 30° OSG 54LJ66 
0.375 in Tin 2.5 in 36 in 30° 056 2TXP3 0.625 in 3 in 6 in іп 30° Cleveland 330196 
0.4062 in Tin 2.7 in gin 30° 056 301906 0.75 іп 3 in 6 in Yin 30° Widia Hanita  48HC29 
0.4375 in Tin 2.7 in Asin 30° OSG 30L916 Tin Tin 4 in Tin 30° 056 2TXR8 
0.125 in 1 іп 3 in Yin 30° OSG 54LJ58 {in 3 in 6 in 1in 30° Cleveland 33GM07 
0.1875 in 1¥%in Зіп He in 30° 056 541,159 3.5 mm 12 тт 51 mm 4mm 30° 056 30М011 
0.25 іп 1 іп Зіп Yin 35:9 Cleveland 336Н43 4mm 14 mm 51 mm 4mm 30° 056 30М021 
0.3125 іп 1 іп Зіп Jis in 35° Cleveland 336Н50 4.5 mm 14 mm 51 mm 5mm 30° OSG 30M029 
0.5 in Tin 3 in Ў іп 30° 056 2TXP7 5mm 16 mm 51 mm 5mm 30? OSG 30M035 
0.3125 in Tin 4 in Hein 35° eveland — 33GH51 6 mm 19 mm 64 mm 6 mm 30° 056 30М051 
0.375 іп TH in 4in H in 35? Cleveland 336Н56 7mm 19 mm 64 mm 8mm 30? 056 30М061 
0.375 іп Tin 6 in Hin 35° eveland 336Н55 8mm 21mm 64 mm 8 mm 30° 056 30M075 
0.5 in 1% іп 6 in Yin 35° Cleveland 336Н63 9 mm 22 mm 70 mm 10 mm 30? OSG 30M087 
in in in b in — mm mm mm mm 
0.75 in 2 Ain 5 in % in EL Cleveland 336Н73 11 mm 25 mm 70 mm 11 mm 30? 056 30М114 
0.375 іп Зіп біп 36 in 30° — 36NZ16 12mm 25 mm 76 mm 12 mm 30° 056 30М130 
{in 1 іп 4 in {in 30° 056 301809 14 mm 30 mm 89 mm 14 mm 30° OSG 30M140 
Tin 3 in 6 in Tin 35° Cleveland 3360Н80 18 mm 35 mm 102 mm 18 mm 30? OSG 30M158 
3.5mm 12mm 51 mm 4mm 30? 056 301822 22 mm 38 mm 102 mm 22mm 30° 056 30M168 
4mm 8mm 51 mm 4mm 30? OSG 54LJ49 25 mm 38 mm 102 mm 25 mm 30° OSG 30M174 
4 mm 14 mm 51 mm 4mm 30? OSG 30L830 “TICN 
4.5 mm 14 mm 51 mm 5mm 30? OSG 30L838 4 Flutes 
5mm 16 mm 51 mm 5mm 30° 056 301843 0.375 іп іп 2.5 in 36 in 30° = 36NZ05 
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Overall Item Overall Item 
Milling Dia. — Length of Cut Length Shank Dia. Brand No. Milling Dia. — Length of Cut Length Shank Dia. Brand No. 
. AITin Finis! 0.5 in 1 in 4 in win = 19LR89 
2 Flutes 0.25 in 1 іп 4in JA in — 19LT31 
0.25 in Yin 2in Yin = 19LM45 0.375 in Tin 4in 36 in — 19LT42 
0.25 in Yin 4in TA in Micro 100 16F671 0.5 in Tin 6in Yin Micro 100 16F687 
0.5 in 5$ in 2.5 in Yin = 19LM54 0.25 in Tin біп Vain = 19LT33 
0.375 in ys in 2in КАШ = 19LM50 0.375 in 1 in біп ¥% in = 19LT39 
0.375 in Tin 2.5 in 36 in — 19LN65 0.5 in 2 in 4 in Yin = T9LR91 
0.25 in 1 іп 3in TA in == 191981 
0.75 in Tin 3 in Yin = 19LM58 | CONTINUED | ] 
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For more information on end mills, see page 2277. See page 2287 for more information on ball end mills. 
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General Purpose Roughing/Finishing Carbide Ball End Mills -== 239 
Overall Item Overall Item 
Milling Dia. — Length of Cut Length Shank Dia. Brand No. Milling Dia. Length of Cut Length Shank Dia. Brand No. 
0.75 in 3in 6in % in = 19LT55 12 mm 25 mm 76 mm 12 mm — 19LR52 
in 5 in in in — mm mm mm mm 
Tin 2% in 5 in Tin = 19LR97 14mm 5/ mm 127 mm 14 mm 056 35CY15 
Tin 3 in 6 in Tin = 19LT61 14mm 76 mm 153 mm 14 mm 056 35CY61 
4 mm 14 mm 51mm 4mm = 19LP05 16 mm 32 mm 102 mm 16 mm = 19LR56 
4.5 mm 16 mm 51 mm 5mm — 19LP07 16 mm 76 mm 153 mm 16 mm 056 35CY62 
5mm 16 mm 51 mm 5mm = 19LP09 18 mm 38 mm 102 mm 18 mm = 19LR58 
7 mm 19 mm 63 mm 8 mm — 19LP13 18 тт 76 тт 153 тт 18 тт 056 35CY63 
9 mm 22mm 63 mm 10 mm = 19LP17 20 mm 57 mm 127 mm 20 mm 056 35CY20 
10mm 25mm 72mm 10 mm Micro 100 16F590 22 mm 38 mm 102 mm 22mm — 19LR62 
12mm 25 mm 76 mm 12 mm = 19LP23 25 mm 76 mm 153 mm 25 mm 056 35CY65 
16 mm 32 mm 102 mm 16 mm — 19LP27 TiAIN Finish 
18 mm 38 mm 102 mm 18 mm = 19LP29 3 Flutes 
22 mm 38 mm 102 mm 22 тт — 19LP33 0.25 in 3i in 2.5 in Yin 056 350М/06 - 
4 Flutes 0.5 in Тіп Зіп Bin 056 35CW20 
0.25 in Yin 2in Yin = 19LM92 4.5 mm 14 mm 51 mm 5mm OSG 35CW48 
0.25 in Yin 4in Yin Micro 100 16F673 7 mm 19 mm 64 mm 8mm OSG 35CW54 
0.5 in ye in 25in Yin = 19LN02 8mm 21mm 64 mm 8mm OSG 35CW56 
0.25 in % in 25in Yin Micro 100 16F497 10 mm 25 mm 70 mm 10 mm 056 35CW60 
0.25 in J in 25in Yin = 19LP79 11 mm 25 mm 70 mm 11 mm 056 35CW62 
0.5 in Tin 3in Yin = 19LP97 14mm 30 mm 89 mm 14 mm OSG 35CW66 
0.25 in Тіп 3 in Yin — 191706 16 тт 32 тт 89 тт 16 тт OSG 35CW68 
0.75 in Tin 3in % in — TOLNOG 20 mm 38 mm 102 mm 20 mm OSG 35CW72 
0.5 in Tin 4in іп - 191714 22 mm 38 mm 102 mm 22 mm 056 35CW74 
0.25 in Tin 4in Yin = 19LT73 25 mm 38 mm 102 mm 25 mm 056 35CW76 
0.75 in Twin 4in % in — 19LR11 TiCN Finish 
0.5 in Twin 6 in Yin = 19LT88 2 Flutes 
0.5 in Tin 6in Yin Micro 100 16F689 0.25 in J in 2.5 in JA in — 45XT29 
0.5 in 2 in 4in Yin = 191716 0.5 in Tin 3 in Yin = 45XT52 
Tin Tin 4in {in = 19LR14 0.25 in 1 іп 4in TA in = 45ХМ/80 
іп іп іп іп — .5 in 5 in in 5 in — 
4 mm 14mm 51mm 4mm = 19LR33 0.75 in 1 іп біп Ain = 45XX05 
4.5 mm 16 mm 51 mm 5mm — 19LR35 3.5 mm 12mm 51mm 4mm — 45ХТ76 
5mm 16 mm 51 тт 5mm — 19LR37 5 mm 16 mm 51mm 5 mm — 45ХТ82 
6mm 19mm 63 mm 6mm = 19LR40 10 mm 22mm 76 mm 10 mm = 45XT92 
7 mm 19 mm 63 mm 8mm = 191842 14 mm 32 mm 90 mm 14 mm — 45XT98 
8 mm 20 mm 63 mm 8 mm — 19LR45 18 mm 38 mm 102 mm 18 mm — 45XU03 
11 тт 25 тт 76 тт 12 тт == 19LR51 20mm 38mm 102 mm 20mm = 45XU05 
12mm 25 mm 76 mm 12 mm = 19LR53 4 Flutes 
14mm 32 mm 90 mm 14 mm = 19LR55 0.5 in Фіп 2.5 in Yin = 45XR89 
18 mm 38 mm 102 mm 18 mm — 19LR59 0.375 in ys in 2 in ¥in = 45XR85 
22mm 38 mm 102 mm 22mm = 19LR63 0.375 in Tin 2.5 in Ain = 45XV44 
25 mm 38 mm 102 mm 25 mm == 191865 0.5 in 1in 3in Yin = 45XV54 
‘Bright (Uncoated) Finish 0.25 in Tin 3 in YA in — 45XW56 
2 Flutes 0.625 in 1 іп 3.5 in Ув іп — 45XV59 
0.5 in Hin 25in Yin = 19LM53 0.5 in Twin 4in Yin = 45XW64 
4 Flutes 0.25 in 1 іп 4in TA in — 45XX17 
0.25 in Yin 2in Yin = TOLM91 0.375 in 19 in 4in Hin — 45XX25 
0.25 in Yin 4in Va in Micro 100 16F672 0.75 in 1%in біп M in = 45XX41 
0.5 in Hin 2.5 in Yin = 0.5 in 2 in 4in Yin = 45XW66 
0.375 in Hin 2in Hin = 19LM96 0.75 in 2 4 in Sin % in — 45XW70 
0.25 in іп 33in 36 in OSG 0.5 in 3 in 6 in Yin = 45XX33 
0.25 in % in 25in Yin Micro 100 16F496 0.625 in 3 in 6 in ys in — 45XX35 
0.25 in 3i in 25in Yin = T9LP77 Tin 1 іп біп Тіп = 45XX45 
0.375 in % in 3.5 in Hin 056 356756 Tin 3in 6in Tin = 45XX43 
0.375 in 76 in 25in 36 in Micro 100 16Ғ515 3.5 mm 12mm 51 mm 4mm — 45XV78 
0.375 in Tin 2.5 in % in — 19LP88 4.5mm 16mm 51 mm 5mm — 45XV82 
0.5 in Tin 3 in Yin Micro 100 16F527 5mm 16 mm 51 mm 5mm — 
0.5 in Tin 3in Yin = 19LP96 7 mm 19 mm 63 mm 8mm — 45XV88 
0.25 in T% in 3in Vain — 191705 8mm 20mm 63 mm 8 mm — 
0.375 in 1 іп 3 in ein 0SG 35CY10 10 mm 22 mm 76 mm 10 mm = 45XV94 
0.5 in 1in 4in Yin 056 356258 11 mm 25 mm 76 mm 12 тт — 45XV96 
0.25 in 1 in 4in Yin = 19LT72 12 mm 25 mm 76 mm 12 mm = 45XV98 
0.25 in Tin 4in Yin = 19LT71 14mm 32mm 90 mm 14mm = 45ХМ/01 
0.75 іп 1 іп 4in % in — 19LR10 18 mm 38 mm 102 mm 18 mm = 45XW05 
0.375 in 1% in 4in 36 in = 19LT80 20 mm 38 mm 102 mm 20 тт — 45ХМ/07 
0.5 іп Tin 6in Yin Micro 100 16F688 “TiN 
0.25 in 1 in 6in Yin = 19LT74 2 Flutes 
0.75 in 1 іп 6in % [п = 19LT97 0.5 in {in 3 in in = 45ХТ51 
0.75 іп 2 іп Sin Min = 19LT20 0.125 in Tin 3in Yin == 45XW73 
0.5 in 3in 6 in Yin = 19LT87 0.5 in 2in 4in Yin = 45XW41 
0.5 in 3 in 6 in Yin SGS Tool 41AW60 3.5 mm 12mm 51 mm 4mm — 45ХТ75 
0.75 іп 3 in 6 in 34 in OSG Ti mm 3/5 in 2.5 in 195 in — 45XT93 
0.75 in 4in 7in % in == 191Т95 12тт 25 mm 76 mm 12mm — 45XT95 
Tin Tin 4in Tin — 14 mm 32 mm 90 mm 14 mm = 45XT97 
Tin 2 іп 5 in Tin 056 35СХ99 18 mm 38 mm 102 mm 18 mm — 45XU02 
Tin 4in Тіп Тіп -- 20 mm 38 mm 102 mm 20 mm — 45XU04 
3.5 mm 7 mm 51 mm 4mm 056 35CX66 4 Flutes 
4mm 8mm 51 mm 4mm OSG 35CX67 0.25 in Yin 2in Yin = 45XR81 
4.5 mm 9 mm 51 mm 5 mm 056 35СХ68 0.5 in ye in 2.5 in Yin = 45XR88 
4mm 14mm 51 mm 4mm — 19LR32 0.25 in 34 in 2.5 in Yin = 45XV32 
4.5 mm 16 mm 51 тт 5mm — 19LR34 0.5 in Tin 3in Yin — 45XV53 
4mm 19 mm 57 mm 4mm 056 0.25 іп 1 іп 3 in Yin = 45XW55 
5mm 10 mm 51 mm 5mm OSG 35СХ69 0.5 in 1i in 4in Yin = 45XW63 
5mm 32 mm 76 mm 5mm OSG 0.25 in Tin 4in Yin = 
6mm 12 mm 51 mm 6 mm 056 35СХ70 0.5 in 1i in 6 in Yin = 45XX30 
mm mm mm mm .25 in 5 in in АП — 
6mm 38 mm 102 mm 6mm OSG 35CY57 0.75 in 1i in 6 in % in — 45XX40 
7mm 12mm 51 mm 8mm OSG 35CX71 0.5 in 2 in 4in Yin = 45XW65 
8mm 12mm 51 mm 8mm 056 35CX72 0.75 in 2 14 in 5 in Yin = 45XW69 
8mm 14 mm 100 mm 8 mm Micro 100 16F733 0.5 in 3in біп % іп = 45XX32 
8 mm 20 mm 63 mm 8 mm — 19LR44 {in 1 іп біп {in = 45XX44 
8 mm 42 mm 102 mm 8 mm 056 35CY58 Tin 3in 6in Tin = 45XX42 
9mm 14 mm 51 mm 10 mm 056 35CX73 3.5mm 12mm 51 mm 4 mm = 45XV77 
9 mm 22mm 63 mm 10 mm — 19LR46 12 mm 25 mm 76 mm 12mm — 45XV97 
10 mm 14 mm 51 mm 10 mm 056 35СХ74 14mm 32 mm 90 mm 14 mm — 45XV99 
10 mm 22 mm 76 mm 10 mm == 191848 18 тт 38 тт 102 тт 18 тт == 45XW04 
10 mm 32 mm 76 mm 10 mm 056 35CY11 20 mm 38 mm 102 mm 20 mm = 45XW06 
10 mm 45 mm 102 mm 10 mm OSG 35CY59 
11 mm 16 mm 64 mm 11 mm 056 35СХ75 
12mm 16 mm 64 mm 12 mm OSG 35CX76 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) End Mills 


Additional End Mill sizes, materials, and coatings are available on Grainger.com®. 
> a, 
Ф... B YS 


TiN Finish 
General Purpose Finishing Cobalt Ball End Mills eges ен 


» 30? helix angle 


Milling Length Overall Shank Item Milling Length Overall Shank Item Milling Length Overall Shank Item 
Dia. ofCut Length Dia. Brand No. Dia. ofCut Length Dia. Brand No. Dia. ofCut Length Dia. Brand No. 
Brigit (Uncoated) Finish 6 Flutes TiN Finish 
2 Flutes ihin 2in 45in Tin Cleveland 437266 2 Flutes 
Yin Зіп 23in Фіп Cleveland 2NFP8 їйїї 2in 45іп 1%in Cleveland 431265 Yin Зіп 23in Эіп Cleveland 437754 
Yin Ain 23in %in 056 350677 їп 2in 45іп (іп Cleveland 438H09 Yin Win 23in %in Cleveland 437255 
Yin п 2.6біп %in YG-1ToolCompany 55ЕРА5 TiCNFinish Жіп %п  3in Жіп YG-1Tool Company 55FR27 
¥ein Yin 23in Фіп 056 350678 2 Flutes Asin ®%п 2.5іп віп Үб-1 Тоо! Сотрапу 55FR94 
Жіп %in Зіп іп Үб-1 Тоо! Company 55ЕВ25 Yin іп 2.3іп %in YG-1Tool Company 55ҒМ94 Yin Ain 25in %in Cleveland 437258 
Hein Жіп 25in іп Cleveland 2NFR2 Vein Yin 26in %in YG-1ToolCompany 55FP46 ип “Yin 3.3in іп YG-1ToolCompany 55ЕТ51 
Asin Ain 25in Фіп 056 350080 Mein Фіп 23in Фіп Cleveland 2NFR9 Tin 1in зїї Фіп YG-1ToolCompany 55FV12 
Ain in 25іп Фіп Cleveland 2NFR3 Ain Yin  3in  %in YG-1ToolCompany 55ЕВ26 Жіп din  32in іп Cleveland 437259 
Tin 1in 3in Фіп 056 350698 Asin Ain 25in %in YG-1Tool Company 55FR93 %ъп_1йїп 3.1in ^in YG-1Tool Company 55FW46 
Yin Тіп 3in Фіп YG-1ToolCompany 35V286 Yin Ain 25in %in Cleveland 2NFT3 win 198in 4.6in %in YG-1 Tool Company 55FW51 
in  2in 4in in 056 350097 віп in 3.3іп Фіп Үб-1 Тоо! Company 55ҒТ50 Min 1%cin 3.3іп ^in YG-1ToolCompany 55FX41 
Asin 1¥%in 3.1іп Win YG-1Tool Company 35V287 hin 1іп 3.2in Jin Cleveland 2NFT4 Min 1%іп 5.3in sin YG-1ToolCompany 55ЕХ46 
hin 1%іп 35in Фіп 056 350687 Asin 1%in 3.in in YG-1Tool Company 55FW29 Жіп 1%in 41іп іп Cleveland 437762 
rin 1%in 4.6іп %іп 056 35DH06 Yin 1%in 4.6in %in YG-1 Tool Company 55FW50 %in 2іп 4.2in in YG-1 Tool Company 55FY38 
“Min 1%cin 3.3in Yin YG-1 Tool Company 35/290 Min 19віп 3.3in Фіп Үб-1 Tool Company 55ҒХ40 1%іп 198in 4.1in Жіп YG-1 Tool Company 55GA92 
Yin 1%in 5.3in Жіп YG-1 Tool Company 55ҒХ44 Yin 1%іп 5.3in Жіп Үб-1 Tool Company 55ҒХ45 din 2%in 47in {in Cleveland 437763 
Жіп 1%in 4Ліп in 056 350689 Жіп 1%in 4Ліп іп Cleveland 431264 2in 2%in біп 1%in YG-1Tool Company 556086 
Жіп 2іп  42in Эіп YG-1Tool Company 35V292 Жіп 2in 42іп in YG-1 Tool Company 55FY37 4 Flutes 
їйїп 1%іп 38in Жіп YG-1ToolCompany 35V298 1 йіп 1%in 3.8in Жіп YG-1ToolCompany 55Ғ796 ип Ain 2.3in %in Cleveland 437767 
1 іп 1%in 3.8in Жіп Үб-1 Tool Сотрапу 35V296 lin 2%in 47in fin Cleveland 2NFT7 Yin ein 23in Jin Cleveland 431268 
1%іп 1%in 41in Эіп Үб-1 Tool Company 35/303 їп 2%in 4.7 in in YG-1ToolCompany 55Ғ702 Жіп Жіп 24in Эіп Cleveland 437269 
T¥%in 1%іп 4Ліп Эіп YG-1ToolCompany 35/301 Twin 2Фіп біп 17 іп YG-1 Tool Company 550004 Asin 196in 3.1in іп YG-1ToolCompany 55ҒТ03 
Tin 234i 47in Tin 056 350093  14in 2%in біп 1 йіп YG-1Tool Company 55GA22 Ain “Yin 25іп іп Cleveland 437771 
Тиіп 2%in біл 1%in OSG 350095 1%іп 2%in 5in 1%in YG-1 Tool Company 55GA93 Yin 1%in 3.2in іп YG-1 Tool Company 55ЕТ56 
їп 2%in 72in din Үб-1 Tool Company 55Е203 2in 2%in біл 1 йіп YG-1 Tool Company 550085 Asin in  2.6in %in YG-1 Tool Company 55FV17 
2in 2%in біп 1%in YG-1ToolCompany 35V305 4 Flutes Win Zin 4in Фіп YG-1 Tool Company 55FV60 
4 Flutes Hein Win 23in %in Cleveland 2NFUS Yin 1%іп 3.7in %in Cleveland 437773 
іп Зіп 2.3іп Фіп Cleveland 2NFT8 Жіп Тиіп Зіл %in YG-1Tool Company 55FR31 Wein 1%in 3.7in %in YG-1Tool Company 55ҒХ24 
Hein Yin 23in %in Cleveland 2NFT9 Hein Yin 25in іп Cleveland 2NFV2 Yin 1%іп 3.8in Жіп YG-1ToolCompany 55ЕХ48 
Yin Yin 23in віп YG-1ToolCompany 35V408 Asin 1%in 3.1іп іп YG-1ToolCompany 55ҒТ02 Жіп 3%in 5.7in Жіп YG-1ToolCompany 55ҒҮ45 
Yin %in 24іп %in YG-1ToolCompany 35V409 Yin Жіп 25in Эіп Cleveland 2NFV3 Тіп 1%in 45in in YG-1ToolCompany 55Ғ707 
Yin 1%in 3in іп Үб-1 Tool Company 55FR30 Ain 1¥%in 3.2in іп Үб-1 Tool Company 55ҒТ55 їйї 2in  45in {in YG-1Tool Company 55GA02 
Hein Yin 25in %in Cleveland 2NFU2 Asin Tin  2.6in віп YG-1Too| Company 55FV16 Tin  4in 65in in YG-1Too|Company 55Ғ710 
Asin 1%іп 3.1in %in YG-1 Tool Company 55ҒТ01 Yin Тиіп 32in in Cleveland 2NFV4 2in 2іп  45in 1%in YG-1Tool Company 556688 
Ain Жіп 25іп Фіп Cleveland 2NFU3 Yin 2in 4in Yin ҮС-1 Tool Company 55FV59 6 Flutes А 
win 1%in 32in %in Үб-1 Тоо! Сотрапу 55ЕТ54 Yin 1%іп 3.7іп %in Үб-1 Tool Сотрапу 55FW52 їйї 2in 45 1%in Cleveland 437718 
Asin 1i4in 32in in 056 35DJ91 Yin 2%in 46in іп YG-1ToolCompany 55FW55 
Yin Tin 32in Jin 056 350484 sin 1%іп 3.7in Жіп Үб-1 Tool Company 55ҒХ23 
Rin 1%іп 3.7in %іп 056 350,184 “Min 1%in 3.8іп in Үб-1 Tool Company 55ҒХ47 
Yin 2%in 46in іп 056 350,185 Жіп 3%in 5.7in іп Үб-1 Tool Company 55ҒҮ44 
Wein 1%in 3./7іп sin YG-1ToolCompany 35V415 iin 1%in 45in {in  YG-1ToolCompany 55FZ06 
Yin 1%in 38in Ain Cleveland 2NFU6 1%іп 2in  45in {din Үб-1 Тоо! Company 55GA01 
Xin Зіп  52in in Cleveland 438H11 lin 4in  65in {in YG-1ToolCompany 55FZ09 
Yin 3%in 5.7in іп Үб-1 Tool Company 55ҒҮ43 2in 2іп 45іп 1%in YG-1Tool Company 556687 
їїї 2in  45in 1% YG-1ToolCompany 35V420 6 Flutes 
їп 4in  65in Тіп YG-1ToolCompany 55FZ08 1%in 2in 45іп 1%in Cleveland 437283 
2in 2in  45in 1%in YG-1Tool Company 351422 Tin 2in 4.5in 1іп Cleveland 437281 


отт қ ТІСМ Finish 
R Yoo Sa ae) pies Tool Reconditioning 


Solutions 
General Purpose Double-End Finishing Help extend the life of your tools. Just 
Bright Finish Cobalt Ball End Mills send 1n your worn: diis, end:millsyand 
жай other cutting tools, and we'll send them 

= 30° helix angle back to you cleaned, sharpened and ready 
Milling Length Overall Shank Item Milling Length Overall Shank Item to perform like new. Capabilities include: 
Dia.  ofCut Length Dia. Brand No. Dia. of Cut Length Dia. Brand No. "s А 

Bright (Uncoated) Finish 4 Flutes : * Reconditioning of most types of high- 

2 Flutes Yin Yin Sin іп Үб-1 Tool Company 55ЕМ20 speed, cobalt and carbide rotary cutting tools 
Y&in ein 2in Mein 056 35DN65 Yin іп 3.3іп віп YG-1 Tool Company 55FR61 peed, y 9 
Жіп Зіп 22іп sin 056 35DN70 Yin Yin  3.5in Фіп Үб-1 Tool Company 55FT27 * CNC regrinding of end mills 

Yin іп 3in Жіп 056 35DN12 Ain in  3.5in %in YG-1 Tool Company 55FT79 d high-perf tool 

Soin бып  2in Asin к 056 35DN66 Yin in 4Ліп in isl 00 Company 55FV95 and поп-репогтапсе tools 

Yin !35in  2.2in ein YG-1 Tool Company 55FP12 Әіп 1%in  5in Эіп YG-1 Tool Company 55FW91 2 
Yeh Төп 22п Ува, 056 350001 ир Туп Sm iin YG-TolCompany SSFXGS Brought to You by US Tool and Grainger. 
ип Yin  3.1in %in YG-1 Tool Company 55ЕВ57 iN Finis " " 

Жіп Asin 31іп іп YG-1ToolCompany 55ЕТ75 2Flutes Contact your Grainger Representative 
Yin sin 3.7in ^in YG-1 Tool Company 55FV91 Міп іп  3in Жіп YG-1 Tool Company 55FN18 for more information, today! 

Yin 1%in 45іп іп 056 35018 Jin 1%2in_ 2.2іп sin YG-1 Tool Company 55FP14 

Yin 1 %ein in %in 056 35DN19 Yin іп —2in віп YG-1 Tool Company 55ЕР9З 


5 
4 Flutes Yin in 3ЗЛіп Эіп YG-1 Tool Company 55FR59 
Yin Ain 3in іп YG-1 Tool Company 55FN19 Yin win 31in віп YG-1Tool Company 55ҒТ25 
Yin іп 3.3in Эіп YG-1 Tool Company 55FR60 win Asin 31in Эіп Үб-1 Tool Company 55FT77 
“іп in  3.5in %in YG-1 Tool Company 55FT78 Yin Mein 3.7in zin YG-1 Tool Company 55FV93 
Yin din 4Ліп Yin YG-1Tool Company 55FV94 Ain 1%in 45іп іп YG-1 Tool Company 55FW89 
Yin 1%in бі. іп YG-1 Tool Company 55FW90 Yin 1%ein біл Эіп YG-1Tool Company 55FX87 


Yin 1%in 5.6in Жіп YG-1 Tool Company 55ЕХ88 Tin 1%in 5.8in tin YG-1 Tool Company 55Ғ754 
lin 1%in 63in 1іп YG-1ToolCompany 55FZ55 4 Flutes 
TiCN Finish Жіп Эіп зїї іп YG-1 Tool Company 55FN21 
2 Flutes Yin “in 3.2in віп YG-1 Tool Company 55FP72 


Үйіп Yin  2in Mein YG-1 Tool Company 55FN40 Yin “in 3.3іп %in Үб-1 Tool Company 55FR62 
Әйіп sin  2in віп YG-1Tool Company 55ЕР10 Yin Yin  3.5in Фіп YG-1Tool Company 55ЕТ28 


Asin sin 3.1in віп YG-1 Tool Company 55ЕР68 Yin in 35іп Эіп YG-1 Tool Company 55ҒТ80 
Yin Фіп 3.1in Эіп YG-1 Tool Company 55FR58 Жіп din 4Ліп Фіп YG-1ToolCompany 55FV96 
Mein iin 3.1in %in YG-1Tool Company 55ҒТ24 win 1%in біл іп YG-1 Tool Company 55FW92 
Yin Asin 3.1іп Эіп YG-1 Tool Company 55FT76 Yin 1%in 5.6in їп YG-1 Tool Company 55FX90 
Yin Mein 3.7in Фіп YG-1Tool Company 55FV92 
win 1Y&in 45іп іп YG-1 Tool Company 55FW88 


Жіп isin біл  34in YG- Too Company 55FX86 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2291 


MACHINING Scan. Order. Done. == 
End Mills Details on page A1. 


Bright (Uncoated) Finish = 
2 Flutes 


posi е УЗ 19LV48 pam, Vy 


Miniature General Purpose Double-End Roughing/Finishing Carbide Ball End Mills 


Milling Length Overall Shank Item Milling Length Overall Shank Item Milling Length Overall Shank Item 
Dia. ofCut Length Dia. NeckLength Brand No. Dia. ofCut Length Dia. NeckLength Brand Мо. Dia. ofCut Length Dia. NeckLength Brand Мо. 
AlTin Finish Bright (Uncoated) Finish 3 Flutes 
2 Flutes 2 Flutes Үзіп %asin 1.5іп Жіп NotApplicable OSG 350775 
Vein ein 1.5in Yin біп -- 19168 Vin ein 1.5in Yin біп — 19147 sin Yin 1.5in Ysin NotApplicable OSG 350776 
Asin Yin 1.5in Yin біп -- 19/72 Vin Yasin  1.5in Ysin NotApplicable OSG 350759 $&in Vein  1.5in Yin NotApplicable OSG 350777 
Vein “Yin 15іп Win 0 in —  19LV70 біп Y»in 15іп Win 0 in — . 19LV48 4 Flutes 
sin Ип 1.5in Жіп 0 in — 191069 “іп 9Y»in 15іп Yin NotApplicable OSG 350760 Yoin Yein 15in Yin 0 in — 19LV89 
Yin Asin 1.5in Yin біп -- 19/73 sin Yin 15іп ‘Yin біп -- 19149 Vein Зміп 1.5іп “іп NotApplicable OSG 350787 
Yain Asin 1.5in Yin біп -- 19171 sin Yin 1.5in ‘Yin NotApplicable OSG 350761 Asin ein 1.5in Yin біп -- 19/90 
4 Flutes Sein Yin 1.5іп Yin біп -- 19150 $6in %2in  1.5in Yin Мо! Applicable OSG 350788 
Ув іп Vein 1.5in Win 0 in — 101421 in Ип 15іп Win 136in SGS Tool 41CG26 Vein Yin 15іп Win 0 in — 19/91 
Wsin Әріп 1.5in Yin Oin —  19LW22 %sin %2in 15іп Ysin Not Applicable OSG 350762 Yein Жіп 1.5in Yin Not Applicable OSG 350789 
Vein Yin 15іп Yin 0 in — 191424 іп win 15іп Yin 0 in — 19/51 Vein Yin 15іп Yin 1%іп 505 Tool 41CG07 
sin Йіп 1.5іп Yin біп --  19LW23 “сіп in 15іп Yin NotApplicable OSG 350763 Yin ein 15іп Yin біп -- 19192 
Yein sin 1.5іп Yin біп —  19LW25 іп ein 15іп Yin біп -- 19/52 Yain зіп  1.5in Yin Not Applicable OSG 350790 
Yasin Vein 1.5in Yin 0 in —  19LW26 Yasin Zein 1.5in Yin NotApplicable OSG 356764 zin Vein 1.5in іп 0 in — 19193 
Yin sin 1.5in sin NotApplicable OSG 356791 
Hain Asin 1.5in Yin 0 in 19LV94 


Wain тіп 1.5in sin NotApplicable OSG 350792 


Corner-Radius End Mills 


Corner-radius end mills have a square nose with slightly rounded corners High-performance end mills are used in production milling. 

that help distribute cutting forces evenly to prevent damage to the end mill Roughing/finishing end mills remove large amounts of material and create a 
and extend its life. Sometimes called bull-nose end mills, they create a flat- smooth finish on the workpiece at the same time. 

bottomed groove with slightly rounded inside corners in milling applications Finishing end mills create a finer finish on the workpiece than roughing and 
that require a specific radius. roughing/finishing end mills. 


» Ха AlTin Finish 
E ac % = s 48GW03 
WIDIA HANITA” CLEVELAND 


High-Performance Finishing Carbide Corner-Radius End Mills 


piling Length КЕП Shank Corner Brand om Milling Length Overall Shank Corner Item Milling Length Overall Shank Corner Item 

Allin Finish Dia. of Cut Length Dia. Radius Brand No. Dia. ofCut Length Dia. Radius Brand No. 

4 Flutes Tin yn ain ЭИ 00085 Wid ABWiS Ип Яп Tii Ип н 1 
ы р ein a ein RU ; En ; біп in іп іп 0.015 іп Widia Hanita ^in іп ^in Жіп 0.015 in 
Am Ihin fin Ain 003 т Widia Hanita М in iin Sin Жіп 0.015 in Widia Hanita 4864006 Жіп Жіп 2Иіп Жіп 000іп OSG 30L670 
Жіп 2Y4in 5in іп 012in Widia Hanita 287RR6 Yin 1%in 4in %in 0.015 іп Widia Hanita 48GW24 Y&in %in  2in *%in 0.02in Cleveland 330087 

5 Flutes ` en тл іп зип en 015 іп vidia Hanita 180418 4 in ‘ain 2 Я іп % in 0015 іп i 4050 301678 
Yi gai AT ; ida Hani 2 in in ^in “іп 0.12in Widia Hanita біп іп ^in Yin 0.015 іп Widia Hanita 
an Жіп sin пп 006 т Wida Напа 43046 ут ду дуп Vin O03in Widia Hanita 486W26 %п 1 %in Sin Жіп 0.0211 Cleveland 336091 
thin %п 4n "in 0.015 in Widia Hanita 430644 Yin 1%in 4in %in 0.06in Widia Hanita 48GW15 Yin 21  4in віп 0.02in Cleveland 336093 
‘hin ihin 3in Vain 0.06 in Widia Hanita 430F54 Yin 1%in 5in %in 0.03 іп Widia Hanita 48GW40 Yin Yin 2%in Yin 0.02in Cleveland 33GE01 
Vin iin 3in "in 0.08 in Widia Hanita 48JE69 rin 3Y&in 5%in %in 0.03 іп Widia Hanita 48GW29 Yin %in 2%in Yin 0.03 іп OSG 30L693 
Жіп "in 2n Yin 012 in Widia Hanita 430F63 Yin 1%in 5%in Жіп 0.12in Widia Hanita 48GW46 Yin ein 4in Фіп 0.06in Widia Hanita 287RM2 
%in An 2%in іп 0.06 in Widia Hanita 48JG70 Yin 3%in біп Жіп 0.12in Widia Hanita 48GW33 Yin 1%in З іп Yin 0.015in OSG 30L696 
%in tin 2%in %in 012 in Widia Hanita 430F68 1in 2in біп (in 0.06in Widia Hanita 48GW48 Yoin  1in Зіп іп 0.06in 056 301686 
Жіп їйїп 3in Ain 003 іп Widia Hanita 287809 1in зї 5%in 1in 0.06іп Widia Hanita 488W22 іп 1Иіп 3Vein win Yin OSG 30L692 
%in tin 3n %їп 0.015 in Widia Hanita 430F70 tin Sin 7¥%in 1in 0.06іп Widia Hanita 48GW34 Yin 2in  4in ^in 0.03in Cleveland 336Е15 
Жіп 1%in 4in %in 00151п Widia Hanita 48JE74 Bright (Uncoated) Finish Yin Yin зїп %in 0.03in Cleveland 33GE20 
Win “іп 5п "in 0.12 in Widia Hanita 430671 3 Flutes in 1%in 3¥%in %in 0.09 іп Widia Hanita 430H46 
win iin 3in in 0.09 in Widia Hanita 430F85 Yein Yin 1Yein vein Oin = 55HL62 Ип іп 3in %in 0.03in Cleveland 336Е31 
in їп 3h ЮП 0.12 іп Widia Hanita 430F80 Увіп Yin 1Yein %in Oin — 55HL08 “Min  1in  3in in 0.03in Cleveland 336Е33 
win 1%іп 4in in 012 in Widia Hanita 430F90 sin Yin 2in “sin Oin = 55HL10 Yin 1%in 4in ліп 0.03 іп Widia Hanita 430H50 
win 2%in 4n "in 012 in Widia Hanita 287RF2 Asin Mein 2%in Asin Oin = 55HL14 Yin 1%іп 4in %in 0.02in OSG 30L725 
win. п эй УП 0.06 in Widia Hanita 48JE80 sin 1іп 2%in “sin Oin = 55HL18 Yin 2%in 5in %in 0.06in OSG 30L726 
$&in An 3n Min 0.06 in Widia Hanita 430F93 Yin 1%in 4in Jin Oin = 55HL24 її 1%in 4in 1іп 0.03 іп OSG 30L651 
hin 1 Vin 3 %in % in 0.12 in Widia Hanita 430F98 4 Flutes lin 1¥%in 5¥%in 1in 0.03 іп Widia Hanita 287RM7 
Ain 1t%in 35in in 002іп Widia Hanita 287RF6 Yin Yin  2in Xin Oin = 55HK69 lin 24in Sin tin Yin Cleveland — 33GE53 
%in 1йп 4n “іп 002іп Widia Hanita 486103 Jin Жіп 2%in Yin Oin = 55HK71 lin 3in  5in  1in 0.03in Cleveland 33GE55 
Hin 2%in 5%їп %in 0.015 in Widia Hanita 48ЈЕ82 Mein Mein 2%in Asin Oin = 55HK73 lin 3in  5in in Yin Cleveland 33GE58 
Sig aD SEIT. Im D Sen GOST Widia Hania a7 sin iin 234in Asin Oin — 55HK77 «5 Flutes 
Ain chin Sin іп 003 т Wida Hanita 287801 Min Tin зип Жіп Qin = 55HK8t Vein Vein 2іп Sein 0.03in OSG 30M226 
Siin 1%п 4in п 0.03 in Widia Hanita 430612 Yin (vin 4in “in Oin = 55HK83 Asin in 24in sin 0.015 іп OSG 30M227 
3iin iin  4in in 012 іп Widia Hanita 430688 lin 1%in 4in 1її Oin = 55HK65 Vin %in 2іп Yin 0.015in OSG 30M232 
34in iin 6i 34i 012i Widia Hanita 430694 lin 1%in 4in tin Oin = 55HL06 Yin Yin  2in %in 0.015іп OSG 30M245 
ап ап п ап аат ana ТІЛІН Finish Жіп hin 2%in %in 0.03in 056 30M240 
дп Зит Gin Жіп 003 т ұша anta 289881 4 Flutes Жіп inin 3%in Жіп 012m OSG 30M264 
Tin Tin 4in tin 0 015 in Widia Hanita 430697 Увіп віп 1Yein Yin 0.01 in OSG 30L659 Yin in 3in іп 0.03in OSG 30M293 
Tin iin 4in in Vin WidiaHanita 430624 %in Yin 1%in Yin 0.01in Cleveland 336065 Yin 1%in 3%in іп 0.09 іп OSG 30M291 
iin 1%in 5%in iin Q03in Widia Hanita 48GW07 Yin Yin  2in in 0.03 іп Widia Hanita 430H21 Yin 1%in 4in Фіп 0.03in OSG 30M312 
iin 2%in біп in 003in Widia Hanita 287RH5 Asin Yin 2%in Увіп 001їп _ Cleveland 336071 Ип 1%in 4in Жіп 0.12 in OSG 30M319 
iin 3%in біп in in Widia Hanita 430631 Жіп sin 2%in Yin 0.015 in 056 301563 lin 1¥%in 4in tin 0.03 іп OSG 30M201 
1in 4in Тіп 1іп 0.12in Маа Hanita 48JE97 

їйїп бі.  8in 1%in 0.06in Widia Hanita 430637 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) End Mills 


vi м ; 
Эя ICRO 100 - vl R % 
229 mures WIDIA HANITA CLEVELAND 


H H Н H nACRo Finish 
High-Performance Roughing/Finishing SEs 
H H H 54EX48 
Carbide Corner-Radius End Mills 
Overall Corner Item Overall Corner Item 
Milling Dia. Length of Cut — Length Ѕһапк Dia. ^ — Radius Brand No. Milling Dia. Length of Cut Length Зһапк Dia. Radius Brand No. 
AlTin Finish TiAIN Finish 
4 Flutes 4 Flutes 
Vein Fin T%in Win 0.015 in SGS Tool 116061 Vain Ys in 2in Vain 0.015іп Widia Hanita 48/А61 
Yio in ys in 2 in Mein 0.01 in Micro 100 — 14M961 Ye in % in 2 in As in 0.02 in 056 3561.99 
Жіп іп 4in Yain 0.02 in Micro 100 — 14N074 Vain Ain 2 in Vain 0.03in Widia Hanita —48JC66 
Vain % in 2%1п Yin 0.02 in Micro 100 14М963 YA in 35 in 4in YA in 0.015 in 056 35CH58 
Vain 1 іп 3in Va in 0.02 in Micro 100 14М056 Vain % in 2 іп Vain 0.015in Widia Hanita  48JA68 
Win %in 4in vein 0.02in Місго 100 — 14N078 Y^ in iin 3^ in Vain 0.015 in Widia Hanita 481618 
v6 in % in 2 іп % in 0.02 іп ^ Micro 100 — 14M967 Ji in 1% in Ain Vain 0.03 іп Widia Hanita 481042 
Sein Tin 2 Yin vein 0.3 in SGSToo| 410015 Sein 76 in 2 іп Ain 0.06in Widia Hanita —48JA80 
36 in 1 in 3 in Фіп 0.02 іп Micro 100 14М060 Hin iin 2 іп Hin 0.02 in 056 35CM05 
Hin Tin 4in vein 0.045 in SGSToo| 41Ү704 Hin 2 іп iin Ain 0.03in Widia Hanita 48JC46 
Yin % in 3 in іп 0.03 іп Micro 100 140012 Bin %in Ain Yin 0.12in Widia Hanita 48097 
Vein Тиіп 3% in Yein 0.4 in SGSToo| 41АХ19 Yin 134 in 3in vin 0.015 іп Widia Hanita 48JA88 
Bin Tin 3in Yin 0.03 in Micro 100 — 14M971 vin Tin 3in win 0.06 in 056 35CM09 
Yin 2 in 4% in Yin 0.03 in Micro 100 14М064 Vein 2in 4in 1 іп 0.03 in Widia Hanita —48JC27 
As іп 1 іп 3 in As in 0.3 in SGSToo| _ 41AX27 У іп 3in din Vein 0.03in Widia Hanita  48JC50 
3$ in Tin 3 іп ЕЗШ 0.03 in Micro 100 14М973 % in % in 4 Vs in % in 0.06 in 056 35CH68 
Win 24 in 5in Yin 0.03 in Micro 100 — 14N066 5 in ЛІП 31^ in 3b in 0.03іп Widia Hanita  48JA95 
Ain 1%in 4 in % in 0.03 in Micro 100 14М975 Fin T%in 4% in 56 in 0.06in Widia Hanita —48JC97 
% in 2% in 5 in Min 0.4 in SGS Too 41AV13 ys in 2% in 5 in ys in 0.06in Widia Hanita  48JC31 
Ain 3in біп % in 0.4 in SGS Tool — 41AU63 % in in 3 іп Jin 0.03in Widia Hanita 48JC85 
Tin Тіп 4in Tin 0.03 in Micro 100 14М957 Yin 1 in qin Yin 0.03in Widia Hanita 480602 
4.00 mm 11.00 mm 57.00 mm 6.00 mm 1.00mm Micro 100 147397 34 in Tin 5 in 34 in 0.12 in Widia Hanita —48JE07 
5.00 тт  13.00mm 57.00тт 6.00 mm 100mm  Micro100 147404 Jin 214 in Біп Yin 0.03in Widia Hanita  48JC34 
6.00 mm 13.00 mm 57.00 mm 6.00 mm 0.50mm Micro 100 147408 34 in 3in 6 in % in 0.03 in Widia Hanita 48JD01 
8.00mm 19.00mm 75.00тт 8.00 тт 0.50mm ^ Micro 100 141416 Sin iin 6 in Sin 0.03in Widia Hanita  48JC54 
10.00 mm 12.00 mm 100.0 mm 10.00 mm 0.60mm Micro 100 14N096 34 in 4in 6 Ain % in 0.06 in Widia Hanita —48JC55 
10.00 mm 22.00 mm 80.00 mm 10.00 mm 0.50mm Micro 100 141424 Tin Twin qin Tin 0.09 in 056 350196 
12.00 mm 26.00 mm 83.00 mm 12.00 mm 0.60mm Micro 100 14M989 Tin 1% in 5 win Tin 0.03 in 056 35CH53 
20.00mm . 38.00mm 125.00тт 20.00 mm 1.00mm Micro 100 146199 Tin 2% in 5 in 1in 0.06 in Widia Hanita — 48JC39 
5 Flutes . і . В Tin 3 in 6 in Tin 0.03in Widia Hanita —48JC58 
іп Yin 2 Yin Vain 0.01 in Micro 100 16Е944 400mm 600mm  70.00mm 6.00 тт 1.00mm OSG 35CN02 
VAI Yin 2 іп Yain 006іп ^ WidiaHanita 486102 4.00mm 11.00тт  70.00mm 6.00 тт 0.20mm 056 35CM45 
vin Tin 2%in vein 0.1 in 505701 — 41AZ78 5.00mm 7.50тт 80.00 тт  6.00mm 1.00тт OSG 35СМ05 
Ye in Tin 3in Vein 0.01 in Micro 100 16Ғ009 5.00mm  13.00mm  80.00mm 6.00 тт 0.20mm OSG 35CM48 
3i in {vin 5 іп % in 0.03 in Widia Hanita —48JH29 6.00 mm 9.00 mm 60.00 mm 6.00 mm 0.50mm 056 35665 
Tin lin Тіп Тіп Жіп = 55JD38 6.00mm — 9.00mm 60.00 тт 6.00 mm 1.00mm 056 350./66 
6 Flutes . 6.00mm 13.00тт 80.00тт 6.00mm 2.00mm OSG 35СМ55 
Vain He in 3 Vein Va in 0.6 in SGS Tool — 41AX94 8.00 тт  12.00mm  75.00mm 8.00 тт 0.50mm 056 350.67 
EXO Finish 8.00 mm 12.00 тт 100.00 тт 8.00 mm 2.00mm 056 35CN14 
3 Flutes 8.00 mm 19.00mm 100.00тт 8.00 mm 2.00mm 056 35СМ59 
400mm ^ 800mm 70.00тт 6.00 mm 1.00тт 056 3421186 10.00 тт _ 15.00 тт _ 100.00 тт  10.00mm О. 50тт 056 35CN15 
8.00mm ^ 16.00 тт 90.00тт 8.00 тт 2.00mm 056 3471/89 10.00 тт 22.00 тт _ 100.00 тт  10.00mm 3.00mm 056 35CM64 
10.00mm 20.00тт 100.00 тт —10.00mm 2.00тт 056 3471190 12.00mm 18.00 тт 102.00 тт 12.00 тіп 0.50тт 056 356070 
12.00mm _ 24.00 тт  120.00mm  12.00mm 2.00mm 056 3471191 12.00 тт 18.00 тіп 102.00 тт  1200mm 1.00mm 056 35CJ71 
16.00mm — 32.00mm  130.00mm 16.00 mm 3.00mm 056 342W92 12.00mm  26.00mm  110.00mm  12.00mm 3.00mm 056 35СМ69 
20.00mm 40.00тп 150.00 тт 20.00 mm 3.00mm 056 34ZW93 5 Flutes 
5 Flutes Asin Ag in 2in Asin 0.015 in 056 356.10 
Vain Зіп 2 %in Vain 0.015 in 056 347789 Зв in % in 2% in Ye in 0.01 in Cleveland 330027 
Ain Js in 2 vzin 36 in 0.06 in OSG 347197 Vain win 2in Vain 0.02 in Cleveland 330029 
Yin 1%in 3 іп win 0.12 in 056 347006 Yi in lin 3in Yi in 0.01 in Cleveland 336632 
Vein Tin 3in ya in 0.06 in OSG 347001 Vain Tin 3in Vain 0.02 in Cleveland 336633 
іп 1 іп 3 іп Win 0.12 in 056 347010 ein Ув in 2 in ys in 0.03 in Cleveland 330041 
Tin T%in 4in Tin 0.03 in 056 347185 Fin Ain 2 іп 36 in 0.02 in Cleveland 330045 
GMX-35 Finish Hin 1% in 3 in Hin 0.02 in Cleveland 336047 
4 Flutes 36 in 2in 4in 36 in 0.02 in Cleveland 3306649 
As in ys in 2 in 3s in 0.015 in — 36PK21 vin %іп 2 іп win 0.03 in Cleveland 330056 
Yin Vein 2in Vain 0.015 in = 36PJ73 Yin iin 3in Ys in 0.02 in Cleveland 330063 
Vin 1 іп Зіп Жіп 0.015 іп = 36PJ71 Ys in Tin Зіп win win Cleveland 3360061 
Vis in 1 in 4in Ув in 0.015 in — 36PL34 Yo in 2 in 4in win Yin Cleveland 330072 
%in 2in 4in vein 0.015 in = 36PL09 ¥ in 1% in 3 іп %in 0.03 in Cleveland 336076 
Yin % in 2 іп Yin 0.06 in = 36PJ36 Yin Tin 3in Фіп 0.03 іп Cleveland 330086 
Yin Ty in 4in vin 0.06 in = 36PK47 Yin 2% in 5in Yin 0.06 in Cleveland 330094 
12.00mm 32.00 mm 76.00 mm 12.00 mm 1.00mm — 36PH90 Tin 1 іп 4in Tin 0.03 in Cleveland 33GG98 
5 Flutes Tin 2 ^in 5 in Tin 0.06 in Cleveland 330Н05 
Zin yin 2 in vein 0.015 in E 36PL04 Tin 3in 6 in Tin Yin Cleveland 336Н12 
Yo in {in 3in Yo in 0.015 in — 36PJ24 WXS Finish 
56 in Tin 3% in in 0.03 in = 36PL62 6 Flutes 
in 3in біп yin 0.03 in = 36PL84 6.00mm — 13.00mm  50.00mm 6.00mm 0.50mm 056 35CC78 
3A in 4 in 7 in Min 0.03 in = 36PK78 8.00 тт  19.00mm  60.00mm 8.00 mm 0.50mm 056 35CC79 
nACRo Finish 10.00mm 22.00тт  70.00mm 10.00 mm 0.50mm 056 35CC81 
5 Flutes . . . p 10.00mm 22.00тт 70.00 тт 10.00 mm 0.50mm OSG 350080 
Vain Yin 2 Vein Vain 0.02 in Micro 100 54ЕХ18 12.00mm  26.00mm  75.00mm  12.00mm 0.50mm 056 35CC83 
Vain 1 іп 3in Va in 0.02 in Micro 100 — 54EX72 12.00mm 26.00тт  75.00mm  12.00mm 0.50тт OSG 35CC82 
36 in 5% in 2 іп ¥% in 0.02 in Micro 100 54ЕҮ03 ZrN Finish 
36 in Эд in 4in 36 in 0.02 in Micro 100 54EX62 2 Flutes 
vain 56 in 3in Ya in 0.06 in Micro 100 54EY07 Vain Ys in iin Vain 0.01 in Micro 100 16Е916 
Vin Tin 3in vein 0.03 in Micro 100 54ЕХ24 Yi in Yin 2% in Vain 0.01 in Micro 100 16Е932 
Yin 1% in 4 V in V in Vs in Micro 100 54EX84 34 in 34 in 3in 1A in 0.015 in — 36PM30 
in Tin 3 in yin 0.06 in Micro 100 54ЕХ32 % in in 2% in %in 0.01 in Micro 00 16Е968 
эд in 15in 4in 3A in 0.03 in Micro 100 54EX38 15 in Тиіп 3 іп 1% іп 0.015 іп — 36PM17 
4.00 mm 11.00 mm 50.00 mm 4.00 mm 0.30mm Micro 100 54ЕХ48 3 Flutes 
6.00 mm 10.00 mm 57.00 mm 6.00 mm 0.50mm Micro 100 54EX90 14 in 34 in 2 іп 1A in 0.03 in Micro 100 16E942 
8.00 тт 19.00mm  6300mm 8.00 тт 0.50mm  Місго 100 54ЕХ52 As in TAs in Zin Vis in 0.03 in Micro 100 16E960 
10.00 mm 19.00 mm 72.00 mm 10.00 mm 0.50mm Micro 100 54ЕХ94 % іп Tin 3 in 1% in 0.06 in Micro 100 16F007 
12.00 mm 26.00 mm 83.00 mm 12.00 mm 0.50mm Micro 100 54EX56 Y in Tin Зіп % in 0.03 in Micro 100 16F005 
34 in 1 in 4in 34 in 0.09 in — 36PM55 
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End Mills 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For more information on end mills, see page 2277. 
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WXL Finish 


2 Flutes 
35AW82 


8 


ICRO 100 


super carbide tools 


Miniature High-Performance 
Roughing/Finishing Carbide 
Corner-Radius End Mills 


Milling Length Overall Neck 
Dia. ofCut — Length ^ Length 

Bright (Uncoated) Finish 

2Flutes | 

0.50 mm 0.30 mm 45.00 mm  1.50mm 

0.50 mm 0.30 mm 45.00 тт 2.50mm 
Vain Ит 1%їп Az in 
an Vain Tin isin 
Pain Asin 1%in Ac in 
Yoin sn 1 %in T2 in 
тіп Aasin 1%їп Jie in 
Үйіп asin 1 %in Asin 
ain “ein 1 %in 195 in 
Yes in Vis in 1 іп 155» in 
Зап Yain  1i2in TA in 
Y&in ain 2 in 2/2 in 
Vein ‘Yasin 1%іп %ҙ in 
Vis in %a in 2in 2542 in 
364 in Win 1% іп Yin 
564 in Ys in 2in 3^ in 
Y» in Win Tin Yin 
Y2 in Vs in 2in ys in 
Ys in ¥ in 2in TA in 

1.00 mm 0.60 mm 45.00 mm  5.00mm 

1.50 mm 0.90 mm 50.00 mm  7.50mm 

2.00 mm 1.20 mm 50.00 mm 10.00mm 

3.00 mm 1.80 mm 50.00 mm | 6.00mm 

EXO Finish 

3 Flutes 

2.00 mm 4.00 mm 60.00 mm 6.00тт 

3.00 mm 6.00 mm 70.00 mm 9.00тт 

nACRo Finish 

2 Flutes 
wain Yasin 1 %in Tí; in 
Yea in Үз in Tin Эв in 
ain Wain 1 %in Yin 
Pan Yasin Tin Ye in 
Pain Asin 1%in T2 in 
Y& in Зва in 1 іп Эв їп 
Yin sin 1%їп 1%; in 
Y&in Vein 1 ¥%in 152 in 
Yasin sin  1i2in Yin 
Yes in Уа in 2in 2142 in 
Yin мі 1%іп 35 in 
35 in Yin 2 in іп 
Yin Yin 2in Ain 

TiAIN Finish 

4 Flutes 

3.00 mm 4.50 mm 60.00 mm 14.00mm 

WXL Finish 

2 Flutes 

0.60 mm 0.90 mm 50.00 mm 2.00тт 

0.80 mm 1.20 mm 50.00 mm 2.60mm 

1.40 mm 2.10 mm 50.00 тт 3.70mm 

1.50 mm 2.30 mm 50.00 mm  4.00mm 

2.00 mm 3.00 mm 50.00 mm 5.20mm 

2.50 mm 3.70 mm 50.00 mm 5.20mm 

WXS Finish 

2 Flutes 

0.50 mm 0.40 mm 50.00 mm 5.00тт 

0.60 mm 0.48 mm 50.00 mm 4.00тт 

0.80 mm 0.65 mm 50.00 mm  4.00mm 

1.00 mm 0.80 mm 50.00 mm 8.00тт 

1.20 mm 1.00 mm 50.00 mm 10.00mm 

1.50 mm 1.20 mm 50.00 mm 8.00тт 

2.00 mm 1.60 mm 50.00 mm 10.00mm 

2.00 mm 1.60 mm 70.00 mm 25.00mm 

2.50 mm 2.20 mm 50.00 mm 10.00mm 

3.00 mm 2.50 mm 60.00 mm 12.00mm 

3.00 mm 2.50 mm 60.00 mm 16.00mm 

3 Flutes 

2.00 mm 0.80 mm 60.00 mm  5.00mm 

3.00 mm 4.50 mm 80.00 mm 20.00mm 

4Flutes —— 

50.00 
0.80 mm mm 50.00 mm 4.00mm 
100mm 5000 50.00 mm 10.00mm 
50.00 

1.50 mm mm 50.00 mm | 6.00mm 

200mm 5000 50.00 mm 800тт 

3.00 mm 5.00 mm 60.00 mm 9.00тт 
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ETL! 


Corner 
Radius 


0.05mm 
0.10mm 
0.002 in 
0.01 in 
0.01 in 
0.01 in 
0.005 in 
0.01 in 
0.01 in 
0.01 in 
Yea in 
0.005 in 
Yea in 
0.005 in 
0.005 in 
Уба in 
0.01 in 
0.005 in 
Ya in 
0.30mm 
0.30mm 
0.20mm 
0.30mm 


0.50mm 
0.80mm 


002 in 
03 in 


oo 


оо 


0 

0 

0 

.01 in 
ofi 
0 


ooooooo 


Brand 


OSG 

OSG 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 

OSG 

OSG 

OSG 

056 


056 
056 


Місго 1 
Micro 1 
Місго 1 
Місго 1 
Micro 1 
Micro 1 
Місго 1 
Micro 1 
Micro 1 
Micro 1 
Місго 1 
Місго 1 
Micro 1 


056 


056 
056 
056 
056 
056 
056 


056 
056 
056 
056 
056 
056 
056 
056 
056 
056 
056 


056 
056 


056 
056 
056 


056 
056 


Item 
No. 


35CD18 
35CD30 
54ЕТ83 
54Е006 
54Е022 
54EU38 
54Е048 
54Е054 
54Е070 
54EV03 
54EV09 
54EV29 
54EV69 
54Е/89 
54ЕМ/32 
54ЕМ/54 
S4EW64 
54ЕМ/80 
54ЕХ09 
350033 
350036 
350038 
350027 


00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 


3471184 
34ZW85 


00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 


54ЕТ84 
54ЕТ90 
54EU03 
54EU23 
54Е039 
54Е051 
54Е071 
54Е/04 
54Е/26 
54EV34 
54EV66 
54EW81 
54ЕМ/87 


35CM97 


35AW82 
35AW83 
35AW86 
35AW87 
35AW90 
35AW91 


35AY89 
35AY97 
35АҮ99 
35AZ22 
35AZ27 
35AZ33 
35AZ48 
35AZ58 
35AZ59 
35AZ66 
35AZ67 


35AY77 
3471/24 


342153 
347159 
342172 


347178 
35AY46 
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TiAIN 
4 Flutes 


қ б 48JC99 
WIDIA HANITA 


High-Performance Roughing/ 
Finishing Carbide Corner- 
Chamfer End Mills 


High-performance roughing/finishing carbide corner-chamfer 
end mills are used in production milling. They each have a 
square nose with slightly angled corners that help distribute 
cutting forces evenly to prevent damage to the end mill and 
extend its life. They create a flat-bottomed groove with slightly 
chamfered inside corners in milling applications that do not 
require a specific radius size. Roughing/finishing end mills 
remove large amounts of material and create a smooth finish 
on the workpiece at the same time. 


Milling Overall Item 
Dia.  LengthofCut Length Shank Dia. Chamfer Width No. 
TiAIN 
4 Flutes 
Win Yin 1%in Yin 0.0100 in 30M178 
Yin Tin Yin 0.0100 in 30М179 
Vin 36 in 234n Asin 0.00100in  30M181 
%e in 2in 34s in 0.0100 in 30M180 
vain Эд іп 2 іп TA in 0.0160 in 30M183 
36 in 2 in YA in 0.0160 in 301182 
%in VAI 2in 36 in 0.0200in  30M186 
in 2 vin ¥% in 0.0200 in 30M187 
1 іп 4 in іп 0.0200 іп 30М193 
Yin Tin 3in Win 0.0200 in 3011191 
іп 2 Vin Yin 0.0200 in 30M190 
55 in 1%in 3 in іп 0.0200 іп 30M195 
Эд in 3 in іп 0.0200 іп 30М194 
1 іп 4 in 3^ in 0.0200 in 30M198 
34 in 1% in 4in 3A in 0.0200 in 30M199 
3 in 26 іп 3^ in 0.0200 in 48JC99 
76 in 3 іп % in 0.0200 in 30M197 
iin 1in 4 in 1in 0.0200 in 30M175 
2in Sin {in 0.0200 in 30M176 
SS — 
AITiN 
4 Flutes 
i E 45RM91 
WIDIA HANITA 


General Purpose 
Finishing Carbide Corner- 
Chamfer End Mills 


General purpose finishing carbide corner-chamfer end mills 
are intended for milling a wide variety of common materials. 
They each have a square nose with slightly angled corners 
that help distribute cutting forces evenly to prevent damage 
to the end mill and extend its life. They create a flat-bottomed 
groove with slightly chamfered inside corners in milling appli- 
cations that do not require a specific radius size. Finishing end 
mills create a finer finish on the workpiece than roughing and 
roughing/finishing end mills. 


Milling Length Overall Shank Chamfer Item 
Dia. of Cut Length Dia. Width Brand No. 
AITiN 
3 Flutes 
Vain 2 %in Yin 0.0030 in = 55HJ40 
V in ¥% in Tin Yein 0.0030 in — 55HJ38 
Jie in Tin Yin 0.0030 in — 55HJ36 
4 Flutes 
Vain 2 %in Yin 0.0030 in = 55HJ89 
V in 36 in Tin Yein 0.0030 in — 55HJ85 
31 in Tin Yin 0.0030 in = 55HJ83 
Hin Win 2 in Эіп 0.0200 in Widia Hanita 45RM91 
win Ain 4 in Yain 0.0200 in Widia Hanita 45RM92 
Tin 3 in іп 0.0200 in Widia Hanita 45RM86 
7 Flutes 
10.00 mm 50.00 mm 100.00 mm 10.00 mm 0.50 mm Widia Hanita 48KA58 
12.00 mm 46.00 mm 83.00 mm 12.00 mm 0.50 mm Widia Hanita 48KA74 
қ 60.00 mm 125.00 mm 12.00 mm 0.50 mm Widia Hanita 48КА60 
16.00 mm-34.00 mm 100.00 mm 16.00 mm 0.50 mm Widia Hanita 48KA76 
` 80.00 mm 141.00 mm 16.00 mm 0.50 mm Widia Hanita 48KA64 
20.00 mm 60.00 mm 125.00 mm 20.00 mm 0.50 mm Widia Hanita 48КА56 
5 100.00 mm 166.00 mm 20.00 mm 0.50 mm Widia Hanita 48KA68 


See page 2292 for more information on corner-radius end mills. 


AlTin Finish 
3 Flutes 
16G087 


ICRO 100 -—À 


super carbide tools 


Double-End 
Straight-Shank 
Corner-Rounding 
End Mills 


Double-end corner-rounding end 
mills have a straight shank with 
concave cutting edges on both 
ends. They create rounded outside 
edges on a workpiece in milling 
tasks and can accomplish more 
milling tasks than single-end 

end mills before they need to be 
replaced. 


Milling Corner Overall Shank Нет 

Dia. Radius Length Dia. No. 

AlTin Finish 

3 flutes В 

Заіп 0.0100in 2in іп 160027 
Wain іп 2%in sin 166071 
Hain Vein  2in Jin 166053 
Y&in Vein 2%in Yin 166055 
Yea in Vein 212in Yin 16G057 
Улп  Yein 2in Yin 166037 
Hain ті!  2in sin 166041 
Wain Vein  2in Эвіп 160039 
ain сіп  2in sin 166043 
Y&in “аі  2in Yin 166031 
Yasin Wsin  2in Фіп 166035 
364 in Yea in 2in Yin 166033 
Улп zin 2%in “Ain 166065 
Wain Әсіп 2%in Ysin 160067 
Hain Yasin 2in sin 166051 
Улп З6баіп 2in sin 166045 
Hain Yain 2in sin 166047 
ain Yasin 2in sin 166049 
Hsin zin 2%in %in 166075 
Wasin Yasin 2%in Жіп 166059 
Wasin asin 2%in “in 16G061 
Wain ain 2%in “Ain 160063 
Wasin Yasin 2%in sin 166069 
Wasin  9&in 2%in Yin 166073 
Fain sin 3%in %1п 166081 
Wain ain 3%in Yin 160083 
Wain in 3%їп Yin 166085 
Ys in Yin 3%in віп 166087 
ain Yin 4in 11 166023 
ain ліп 3in “in 160079 
Wain Fein 4in іп 166093 
hin Әсіп  3in Фіп 166077 
min Әсіп іп Тіп 166025 
Bright (Uncoated) Finish 

3 flutes 

Заіп 0.0100in 2in ‘“%in 166026 
Yasin Vein 2%in sin 166070 
Yasin Vein  2in in 166052 
ain  Vein 2%in Yin 160054 
Эба in Vein 2%in Yin 166056 
364 in Ve in 2in Yin 166036 
Hain У іп 2in Эвіп 166040 
364 in Ve in 2in sin 160038 
Hain тіп  2in sin 166042 
364 in Yea in 2in Yin 166032 
Yea in Ya in 2in Yin 166028 
364 in Yea in 2in Vein 166030 
Yasin Wsin  2in Фіп 166034 
Wsin zin 2%in Жіп 166064 
Wain zin 2%in sin 166066 
Yasin sin 2in sin 166050 
Hain sin 2in sin 166044 
Hin sin 2in Asin 166046 
Yasin Yasin 2іп Эвіп 166048 
Wain Әсіп 2 іп Yin 160074 
Yasin Yasin 2 іп Yin 166062 
Wasin Уп 2 іп “in 166058 
Yasin Yasin 2 іп Жіп 166060 
Wain Жіп 2 іп sin 160068 
Y&in Yasin 2 іп Yin 166072 
Fain Wain 3 біп Эіп 160080 
Fain ain 3 іп Yin 166082 
Yasin Pein 3%in Yin 160084 
hin Vain 3 іп %in 166086 
%a in 36 in 4in їп 160022 
Fain  Yein  3in Win 166078 
Wain Yin іп in 16G092 
Tin  Y»in  3in “in 166076 
Yin zin 4іп in 166088 
Yasin %9ФіП 4in {din 166024 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) End Mills 


Carbide Bright 


- ; Хх 
Drill Mills WIDIA HANITA” (Uncoated) Finish -- -- 4 
Drill mills have а nose with a pointed tip and can drill holes or create angled 32. — & 

features in a piece of stock. They are used for slotting, side profiling, chamfering, 


spotting, countersinking, and cutting grooves in milling tasks. 


Overall Item 
Overall Item No. of Flutes Milling Dia. Length of Cut — Length Shank Dia. Brand No. 
No. of Flutes Milling Dia. Length of Cut — Length Shank Dia. Brand No. 2 Flutes Yin Tin 3in Yin = 55HF91 
AlTin Finish 4 Flutes Vin Win 1j in Yin = 55HF93 
82* 4 Flutes 34s in іп 2іп 34s in — 19LK02 
2 Flutes Эл in in 2in Me in — 55HF88 4 Flutes TA in Ya in 2 іп TA in — 19LK04 
2 Flutes YA in Y in 2V in Yin = 55НҒ89 4 Flutes 36 in Tin 2 іп ¥% in = 19LK06 
2 Flutes 36 in Tin 2 іп Hin — 55HF90 4 Flutes Vin Tin 3in Yin = 19LK08 
2 Flutes Yin Tin 3 in Yin = 55HF92 90° 
4 Flutes Yin Vin 1 in Yin = 55HF94 2 Flutes Vin Win Tin Yin Micro 100 161571 
90* 2 Flutes Ye in yin Tin Yin = 19LJ19 
2 Flutes Yin Win 1 in Yin Micro 100 167572 2 Flutes Ae in іп 2іп Jis in Micro 100 167575 
2 Flutes He in іп 2 in He in Micro 100 167576 2 Flutes He in іп 2 in Hein Widia Hanita 2NHF7 
2 Flutes TA in Эд in 2 іп Yin Micro 100 167580 2 Flutes Ms in ys in 2in Me in — 19LJ20 
2 Flutes s in 0.813 in 2 Vb in He in Micro 100 16T584 2 Flutes YA in 3A in 2 in іп Widia Hanita — 2NHF8 
2 Flutes 36 in Tin 2 іп 36 in Micro 100 167588 2 Flutes Vain % in 2 іп TA in Micro 100 167579 
2 Flutes У in Tin 3in Ve in Micro 100 16T596 2 Flutes YA in 3A in 2 Vin Yain = 19LJ21 
2 Flutes іп 1 іп 3 іп іп Micro 100 167601 2 Flutes ie in 0.813 in 2 іп e in Micro 100 167583 
2 Flutes % іп 1 іп 4in 3A in Micro 100 16T605 2 Flutes 56 in 1946 in 2 Vin Ae in — 19LJ22 
2 Flutes 3.000 mm 8.00 mm 38.0 mm 3.000 mm . Micro 100 16T611 2 Flutes 36 in lin 2 іп Hin Widia Hanita — 2NHG1 
2 Flutes 4.000mm . 11.00 mm 50.0 mm 4.000mm . Micro 100 16T619 2 Flutes 36 in Tin 2%in 38 іп Micro 100 167587 
2 Flutes 5.000 mm 13.00 mm 57.0 mm 6.000 mm — Micro 100 16T627 2 Flutes 36 in lin 2 іп ¥% in — 19LJ23 
2 Flutes 6.000 mm 16.00 mm 57.0 mm 6.000 mm Місго 100 16T635 2 Flutes As in Tin 2% in TAs in — 19LJ24 
2 Flutes 8.000mm 22.00 mm 63.0 mm 8.000 mm Micro 100 16T643 2 Flutes Win lin 3in Yin = 19LJ25 
2 Flutes 10.000mm 25.00 mm 72.0mm 10.000тп Micro 100 16T651 2 Flutes Vin Tin 3in Yin Micro 100 167595 
2 Flutes 12.000 тт 30.00 mm 83.0mm 12.000тт Місго 100 167659 2 Flutes Yin 1 “in 3 Фіп y in — 19LJ26 
4 Flutes Ys in V» in 1 in Yin Micro 100 167574 2 Flutes % in 1%in 4in Эд in Micro 100 ^ 167604 
4 Flutes Эв in Hin 2in Эв in Micro 100 167578 2 Flutes % in Tin 4in 34 in — 19LJ27 
4 Flutes Vain 3A in 2%in Yin Micro 100 167582 2 Flutes 3.000 mm 8.00 mm 38.0 mm 3.000mm . Micro 100 16T610 
4 Flutes Fs in 0.813 in 2 in Jis in Micro 100 167586 2 Flutes 4.000mm 11.00 mm 50.0 mm 4.000 mm Місго 100 16T618 
4 Flutes Эв in lin 2i5in 36 in Micro 100 16T590 2 Flutes 5.000 mm 13.00 mm 57.0 mm 6.000 mm Місго 100 16T626 
4 Flutes Yin Tin 3in Yin Micro 100 167598 2 Flutes 6.000 mm 16.00 mm 57.0 mm 6.000 mm — Micro 100 167634 
4 Flutes 38 in 13 in 3 іп іп Micro 100 167603 2 Flutes 8.000 mm 22.00 mm 63.0 mm 8.000 mm . Micro 100 16T642 
4 Flutes 34 in Tin 4 in 34 in Micro 100 16T607 2 Flutes 10.000 mm 25.00 mm 72.0mm _ 10.000 тт Micro 100 167650 
4 Flutes 3.000 mm 8.00 mm 38.0 mm 3.000 mm . Micro 100 16T615 2 Flutes 12.000mm 30.00 mm 83.0mm 12.000 тт Micro 100 16T658 
4 Flutes 4.000mm 11.00 mm 50.0 mm 4.000mm  Місго 100 167623 4 Flutes 3 in ¥% in Tin Ys in — 19LJ37 
4 Flutes 6.000 mm 16.00 mm 57.0 mm 6.000 mm . Micro 100 167639 4 Flutes Vin Vin Tin Win = 19LJ38 
4 Flutes 8.000mm 2200mm 63.0 mm 8.000 mm Місго 100 16T647 4 Flutes Ye in yin Tin Ysin Micro 100 161573 
4 Flutes 10.000 тт 25.00 mm 72.0mm 10.000тт Micro 100 16T655 4 Flutes Элв in ys in 2in Ae in Micro 100 16T577 
120° 4 Flutes He in іп 2 in Vis in = 19LJ39 
2 Flutes 3.000 mm 8.00 mm 38.0 mm 3.000 mm . Micro 100 16T609 4 Flutes Vain 3A in 2 іп JA in Micro 100 167581 
2 Flutes 4.000mm 11.00 тт 50.0 mm 4.000 пт Micro 100 167617 4 Flutes Yin % in 2Y in Vain — 191.40 
2 Flutes 5.000 mm 13.00 mm 57.0 mm 6.000 mm Micro 100 16T625 4 Flutes ie in 0.813 in 2%]п Ac in Micro 100 16T585 
2 Flutes 6.000 mm 16.00 mm 57.0 mm 6.000 mm — Micro 100 16T633 4 Flutes He in 1946 in 2 bin He in — 19LJ41 
2 Flutes 12.000 тт 30.00 mm 83.0 mm 12.000тп Micro 100 16T657 4 Flutes 38 in lin 2 іп Hin — 19LJ42 
4 Flutes 3.000 mm 8.00 mm 38.0 mm 3.000 mm Місго 100 16T613 4 Flutes 3s in Tin 2 Vin 38 іп Місго 100 167589 
4 Flutes 4.000mm . 11.00 mm 50.0 mm 4.000 mm . Micro 100 16T621 4 Flutes TAs in lin 2% in TAs in = 19LJ43 
4 Flutes 8.000 тт 22.00 тт 63.0 тт 8.000 тт Місго 100 167645 4 Flutes Ye in Tin 3in % іп Micro 100 16T597 
Bright (Uncoated) Finish 4 Flutes Vin Tin 3in Yin — 19LJ44 
60* 4 Flutes 56 іп 1“%in 3 in 36 in Micro 100 16T602 
2 Flutes віп Win Tin Yin = 19LJ56 4 Flutes іп 1 in 3 іп іп — 19LJ45 
2 Flutes Ms in J in 2in Ae in — 19LJ58 4 Flutes % in 1 іп 4in Эд in Micro 100 167606 
2 Flutes Vain % in 2i^in Yin = 19LJ60 4 Flutes 3A in 1 in 4in 3A in — 19LJ46 
2 Flutes Js in 176 in 2 іп Ag in = 19LJ62 4 Flutes 3.000 mm 8.00 mm 38.0 mm 3.000mm Місго 1004 167614 
2 Flutes Эв in lin 2 іп 3 in — 19LJ64 4 Flutes 4.000mm . 11.00 mm 50.0 mm 4.000mm . Micro 100 16T622 
2 Flutes As in lin 2% in Ac in — 19LJ66 4 Flutes 6.000 mm 16.00 mm 57.0 mm 6.000 mm . Micro 100 16T638 
2 Flutes Yin Tin 3in Yin = 19LJ68 4 Flutes 8.000mm 22.00 mm 63.0 mm 8.000 mm . Micro 100 16T646 
2 Flutes H in 13 in 3i^in іп = 19LJ70 4 Flutes 10.000 тт 25.00 mm 72.0mm 10.000mm Micro 100 16T654 
2 Flutes % in Tin 4 in Min = 19LJ72 4 Flutes 12.000 mm 30.00 mm 83.0mm 12.000 тт Micro 100 16T662 
4 Flutes Vs in Vo in Tin віп = 19LJ74 120 ° 
4 Flutes Vein Hin 2in ie in — 19LJ76 2 Flutes 3.000 mm 8.00 mm 38.0 mm 3.000 mm Micro 100 16T608 
4 Flutes Жіп 3A in 2 іп Yin = 19LJ78 2 Flutes 4.000 mm _ 11.00 mm 50.0 mm 4.000 mm . Micro 100 16T616 
4 Flutes Fis in Te in 2 in Jis in = 19LJ80 2 Flutes 5.000mm 13.00 mm 57.0 mm 6.000 mm ^ Micro 100 167624 
4 Flutes Эв in Tin 2 іп 36 in — 19LJ82 2 Flutes 6.000 mm 16.00 mm 57.0 mm 6.000 mm . Micro 100 16T632 
4 Flutes Ae in Tin 2% in Ac in = 19LJ84 2 Flutes 8.000 mm 22.00 mm 63.0 mm 8.000 mm  Micro100 ^ 16T640 
4 Flutes Yin Tin 3in Yin = 19LJ86 2 Flutes 10.000 тт 25.00 mm 72.0mm 10.000mm Місго 100 16T648 
4 Flutes іп Тиіп 3 іп іп — 19LJ88 2 Flutes 12.000 mm 30.00 mm 83.0mm _ 12.000mm Micro 100 16T656 
4 Flutes Ya in Tin 4in Y in — 19LJ90 4 Flutes TA in Y in 2 іп JA in — 19LJ92 
82* 4 Flutes іп Тіп 2%]п Hin = T9LJ94 
2 Flutes Yin Win 15 in Yin = 19LJ98 4 Flutes Yin Tin 3in % іп — 19LJ96 
2 Flutes Ys in ys in 2in As in — 55НЕ87 4 Flutes 3.000 mm 8.00 mm 38.0 mm 3.000 mm . Micro 100 16T612 
2 Flutes TA in Y in 2 іп Yin == 191099 4 Flutes 4.000mm . 11.00 mm 50.0 mm 4.000mm . Micro 100 16T620 
2 Flutes 36 in Tin 2 Vb in 36 in — 19LK01 4 Flutes 8.000mm 22.00 mm 63.0 тт 8.000 тт Micro 100 167644 


p . TiN Finish 
Keyway End Mills “/С>» %....... "ies 


Keyway end mills make slots in parts so that key stock can be inserted into the 


slots when mating other components with the parts. These end mills are typi- Milling Length | Overall Shank Helix Кет 
" Ж г Dia. of Cut Length Dia. Angle Brand No. 
cally undersized, which means they create an undersized slot to ensure a snug, TiCN Finish 
i isi i 2 Flutes 
secure fit when key stock is inserted into the slot. д Яп m ses 375 Cleveland A38F9D 
Milling Length Overall Shank Helix Item 1 іп 1% in 4 іп 1 іп 30° Cleveland 438606 
Dia. of Cut Length Dia. Angle Brand No. 1 іп 1%in 4% in 1 іп 30% Cleveland 438604 
pron (Uncoated) Finish 1%in 1% in 4% in Tin 30° Cleveland 438603 
2 Flutes 1% in Tin 4 in Tin 30° Cleveland 438605 
Yin 36 in 2 Jo in H in 15* YG-1 Tool Company 55GE44 TiN Finish 
As in Ae in 2 %e in ye in 157 YG-1 Tool Company 55GF73 2 Flutes 
Yin Yo in 2 As in 36 in 30° Cleveland 438N58 Yin іп 2 is in 36 in ДБ? YG-1 Tool Company 556663 
36 in 34s in 2 in Hin 0° Cleveland 438U19 Vain Yo in 2 s in ¥% in 30° Cleveland 438F74 
36 in Asin 2 s in ¥ in 15* YG-1 Tool Company 556./07 Ув in віп 2 s in ¥ in 15* YG-1 Tool Company 55GH44 
Yin Tin 3in ў іп 1579 YG-1 Tool Company 55GK31 Ain Эв in 2 іп ¥% in 15 YG-1 Tool Company 556J08 
іп As іп 3 As in % in 157 YG-1 Tool Company 556114 іп Tin 3in Yin 15* YG-1 Tool Company 55GK32 
5$ in {Tsin КЕЛШ іп 0% Cleveland 438021 5$ in 1976 in 3 віп Hin 15° YG-1 Tool Company 556115 
Yin 1%ein 3 іп % in 0° Cleveland 438U22 Эд іп 1 56 in 375 in % in 30° Cleveland 438F81 
3i in 1 %e in 3 Vic in 3A in 157 YG-1 Tool Company 55GM13 Ain Tin 4 Жіп Tb in 30? Cleveland 438F83 
Tin 1% in 4% in Tin 0? Cleveland 438U24 Thin 1% in 4% in 1 in 30? Cleveland 438F88 
1 іп 1% in 4 Vb in 1 іп 30% Cleveland 438N60 1 іп 1% іп 4 bin tin 30° Cleveland 438F85 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2295 


MACHINING Scan. Order. Done. 
End Mills Details on page A1. 


For more information on end mills, see page 2277. 
Bright (Uncoated) Finish 


4 Flutes 
€ 45XN34 
CLEVELAND 


ж Е Milling Included Overall Item 
шш - Dia. Angle Length of Cut — Length Shank Dia. Brand No. 
Double-End Straight-Shank Chamfer Mills |»: Айн : 
Double-end chamfer mills have a straight shank with angled cutting edges on both -2 Flutes cn em - = 
ends and can accomplish more milling tasks than single-end chamfer mills before іп 90° Ўв in Tin Vein = 45XN26 
90° 1 іп 1 іп Үзіп Cleveland 33FZ14 
they need to be replaced. They are used to create chamfered or beveled edges, to 60° Sio in 2in Vic in = 15Х122 
debur edges, and to spot and countersink holes in one step prior to drilling. Vis in 90* % in 2 in Yi in = 45XN28 
90? 2 in 2 in Asin Cleveland 33Е215 
Milling Included Overall Item 60° T in 2 Vin Vin = 45XN23 
Dia. Angle Length of Cut — Length Shank Dia. Brand No. Жіп 90° Yin 2 vin TA in — 45XN30 
“AlTin Finish 90? 2 in 2% in YA in Cleveland 33Е216 
Win 60? — iin Vs in — 55HF95 60? Hin 2V in ¥ in — 45XN24 
90? = 1 in Yin ЕС 55HG03 36 in 90° Jis in 2%in Hin = 45XN32 
Asin 60° = 2in 34s in — 55HF96 90° 2 Vin 2 іп in eveland 33FZ17 
90? = 2in As in = 55HG04 60° 36 in 3in Yo in — 45XN25 
Vin 60? — 2 іп Yin = 55HF97 1% іп 90? Yin 3in Yin = 45XN33 
90° = 2 іп Yin = 55HG05 90° 3in 3in Yin Cleveland 33Ғ718 
60° = 2 in Hin — 55НҒ98 % in 90° 34 in 4 in іп Cleveland 33FZ19 
36 in 90° — 2 іп W in — 55HG01 4 Flutes 
90° = 2 in Hin = 55HG06 Yin 90° Vis in Tin Yin = 45XN34 
60° = 3 in Yin = 55HF99 Звіп 90 ° 35 in 2 in Ae in = 45XN35 
Vb in 90° = Зіп Yin = 55Н607 Main 90° Ув in 2 in TJA in = 45XN36 
90° = 3 in Yin — 55H602 1 90° 2 іп 2 vein TA in eveland 32ZX64 
2 Flutes 36 in 90° Эв in 2 in Hin = 45XN37 
W in 90? Ye in Tin йїп = 45XN27 3 90° 2% in 2%іп Ain Cleveland 322X65 
2 Flutes Y^ in 90° Yin 3in Ў іп = 45XN38 
34 in 90? 35» in 2 in 34 in — 45XN29 : 90? 3 in 3 in Yo in eveland 322X66 
Vin 90° Yin 2 in Yin = 45XN31 % in 90° 4 in 4in % in Cleveland 327Х67 
ap RA Included Length Overall Shank Item 
А AlTin Finish Milling Dia. | Angle of Cut Length Dia. Brand No. 
2 Flute 29; = in AT = in = S 
Bini 5» in in ^s in = 
CLEVELAND ASEMAR ie In 90* EY 2in Yin = 45XM98 
= А А in in ^s in evelan 
Single-End Straight-Shank Chamfer Mills 60° kn 20 ЙИП — 45ХМ52 
А А . > . 60? 2 іп 2 Vb in Yin Cleveland 33FZ02 
Single-end chamfer mills have a straight shank with angled cutting edges on Vin 82° Y6 in 2 іп Va in — 45XM76 
i Ж i * 82° 2 іп 2 Vb in Yin Cleveland 33FZ03 
one end and are less fragile than double-end chamfer mills. They are used to 90° Tin 2 sin Vain = a5XNO1 
create chamfered or beveled edges, to debur edges, and to spot and countersink 90° 2 іп 2 vin Vain Cleveland 33FZ04 
holes in one step prior to drilling 807 Ain 25m “Жіп = 45XM54 
2 60° 2%1п 2 Vb in 36 in Cleveland 33FZ05 
Included Length Overall Shank Item 82° Asin 2 15 in Зіп -- 45ХМ78 
Milling Dia. Angle of Cut Length Dia. Brand No. 34 in 82 2 15 in 2%in 36 in Cleveland 33FZ06 
 AITin Finis! 90° Asin 2 15 in ein — 45XN03 
2 Flutes 90° іп 2in ¥ in = 54PY40 
60° Fain Tin Жіп - 45ХМ49 90° 2 іп 2 15 in ye in Cleveland 33FZ07 
Vs in 82? Tie in Tin Жіп = 45XM73 120° 2 15 in 2%in Зіп Cleveland 33FZ13 
90° Vie in Tin Ys in — 45XM97 60° 36 in 3in Yin = 45ХМ56 
60° 35: in 2in Ye in — 45XM51 60° 3in 3in іп Cleveland 33FZ08 
Vie in 82° Y5 in 2in Эе in = 45XM75 82° Yin 3in Yin — 45ХМ80 
90? гіп 2in Эв in = 45XM99 Ve in 82° 3in 3in Yin Cleveland 33FZ09 
60° T5; in 2 in YA in — 45XM53 90° Жіп Зіп Yin = 45ХМ05 
Жіп 82% Yin 2%in TA in — 45XM77 90° 3in 3in Yin Cleveland 33FZ10 
90° Yin 2%in Vain = 45XN02 120° 3in 3in Yin Cleveland 33FZ11 
60? 5$ in 21 in 36 in = 45XM55 60? 5$ in 3in Ain — 45XM58 
зв in 82° Ye in 2%in 36 in = 45XM79 82° 36 in 3in 34 in = 45XM82 
90° Asin 2 іп % in = 45XN04 3A in 90° Ain 3in 3iin = 45XN07 
60° 36 in 3in Yin = 45ХМ57 90° Tein 4in 34 in = 54PY68 
Vb in 82? TA in 3in Vin = 45ХМ81 90° 4in 4in Min Cleveland 33FZ12 
90° Vain 3in vein = 45XN06 4 Flutes 
60° Hin 3 in Yin = 45XM59 60° 74 in Tin іп = 45ХМ60 
34 in 5 in in 4 in — Vs in ^e in ^ in B in = 
90° 36 in 3in 34 in = 45XN08 90? Ўй in 1 іп Yin = 45XN09 
1in 90? 1 іп 4in {in = 54PY71 60? ә in 2in Эле in = 45XM62 
4 Flutes As in 82° 35 іп 2in Эв іп = 45XM86 
60° 764 in 1 in Yin — 45XM61 90° 3$ in 2in Vs in = 45XN11 
Vs in 82? Tie in Tin Yin = 45XM85 60? 7/5? in 2 іп Yin = 45XM64 
90? Ye in 1 іп Yin = 45XN10 60° 2 Vb in 2 Vb in Yin Cleveland 330063 
60° Y» in 2in 34s in — 45XM63 Vain 82° Yin 2%in 3A in — 45XM88 
He in 82° 35 in 2 in Vein = 45XM87 г 82? 2 Vb in 2 Vb in Yin Cleveland 330064 
90? 35 in 2in 34s in = 45XN12 90° Yin 2 vin Yin — 45XN13 
60° Az in 2 іп Yin — 45XM65 90? 2Win 2 15 in Yin Cleveland 330065 
Vein 82° Yin 2%in Ya in — 45XM89 60° 5$ in 2 1^ in Hin — 45XM66 
90* Ye in 2 ^in Жіп — 45XN14 60? 2 15 in 2 15 in A in Cleveland 33GC66 
90 ° 3A in 2 in YA in = 54PZ04 82° Ms in 2 Фіп 36 in — 45XM90 
60° іп 2 іп W in = 45XM67 ¥% in 82° 2%in 2%in Hin Cleveland 33GC67 
ys in 82° Ye in 2%in 36 in = 45XM91 90° Asin 2%in 36 in = 45XN15 
90° Asin 2 іп % in = 45XN16 90° 2Win 2 15 in ein Cleveland 330068 
60° 36 in 3in yin — 45XM69 120° 2% in 2%in 36 in Cleveland 33GC62 
іп 82? TA in 3in Yo in = 45XM93 60? 36 in 3in Yin — 45XM68 
90° Vain 3in vein = 45XN18 60° 3in 3in Yin Cleveland 33GC69 
60° іп Зіп % [п — 45XM71 82° Yin 3 in Yin = 45XM92 
їп 82° 36 in 3in 3i in — 45XM95 82° 3in 3in Yin Cleveland 33GC70 
А 90° 36 in 3in 34 in = 45XN20 іп 90? TA in 3in Yin = 45XN17 
" 90° Twin 4in Зд in — 54PZ14 90° іп 27іп РА in — SETS 
БІ ncoated) Finish 90° Tin 3in Yin 54Р70 
utes 90* 3in 3in Yin Cleveland 336071 
60° 7а in Tin Vein = 45XM48 120* 2 іп 3 in Yin Cleveland 336C72 
60° 1 in Tin Ys in Cleveland 33FY97 60° 55 in 3in 34 in — 45XM70 
Жіп 82° Vie in Twin Ye in — 45XM72 82° 38 in 3in 34 in — 45XM94 
2 in 2 in B in evelan 3^ in 5 in in д in — 
90° Vis in 1%in Yin = 45XM96 90? 1in 4in 3A in = 54Р713 
90° 1% іп 1 in Yein Cleveland 33FY99 90° 2 іп 4in Зд in Cleveland 330073 
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MACHINING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Router Bits 


No. of Item 
Pieces Profile Bit Shape Included Brand No. 
3 Flush Trim — 16Y598 
3 Rail, Raised Panel, Stile = 16Y604 
3 Rail, Raised Panel, Stile Westward 45J321 
3 Straight — 16Y597 
4 Flush Trim, Panel, Pattern — 16Y548 
4 Forming — 16Y603 
4 Roundover 16Y602 
4 Roundover Vermont A American 41HR19 
5 Straight 16Y547 
5 Chamfer, Сое, Rabbetting, Roman Ogee, Roundover — 16/54 8 Piece 
ush Trim, Pattern, Straight — 
6 Slot Cutter 2 = 16Y601 Router Bit Sets 52XJ10 
Upshear Design, V-Groove, Core Box, Spiral Plunge, Down Cut, à : i 
8 Bottom Cleaning/Spoil Board, 0.10° Tapered Angle Ball Tip, 2D & 3D Powermatic — 52XJ10 Router bit sets contain multiple bits for creating decorative edges and 
E Carving, a 3D, Carving, = Tapered Angle Ball Tip. 90° Angle Е Hs other features in workpieces. These bits are used in woodworking and 
amfer, Core Box, Cove, Rabbeting, Roman Ogee, Roundover, Straight = n à ай i А iale j i 
сте Chanifer, Classical, Core Box, Cove, Dovetail, Keyhole, Mortising, = ne light manufacturing applications in a variety of materials, including 


Ogee, Ovolo, Panel, Rabbeting, Roman Ogee, Roundover, Straight wood, some metals, plastics, and composites. 


j:) WESTWARD freud [=== 


solid Carbide Tools 


Carbide Solid Router Bit 
for Wood Spiral Downcut 


ONSRUD 


ONSRUD CUTTER LP super е tools 


2 : 4VZX3 
Solid Router Bits Cutter Length Overall Shank Helix Item 
Solid router bits make plunge and profile cuts in solid surfaces. The geometry of the router bit helps deter- «із. íi at Gut Length Dia. Angle Brand No. 
mine the material it's best suited for use with. These router bits are used in CNC routers, machining centers, % 10 tin 2i in 0° Onsrud  4WAG7 
illi i i i icati Mein Yin 2in “Win O° Onsrud 4WAG9 
and milling machines for manufacturing and production applications. Jo Аны ae опш a 
Cutter Length Overall Shank Helix Item Cutter Length Overall Shank Helix Item Ип Yin 2%in Vin O° Onsrud  4WAH2 
Dia. ofCut Length Dia. Angle Brand No. Dia. of Cut Length Ша. Angle Brand No. Min din 2%in Win 09 Onsrud  4WAH3 
Carbide Solid Router Bits for Aluminum Ип Ain 2%in Yin 119 Onsrud 4WAE6 Vin din Зип “Yin 0° Onsrud 4МАНА 
Spiral 0-Flute Downcut Жіп Ain 2%in “Win 24? Onsrud  4KNW7 Yin 1Ййііп 4in Win 0% Onsrud 4WAH5 
Yein Yin 1%in Yin 22° Onsrud  4KPR6 Yin %in 2%in Yin 25° Onsrud  4KPG7 hin 1in 3in іп 0° Onsrud АКМТ1 
Yin in 2і Ип 22° Onsrud  4KPR8 Yin Twin 3in Ип 25% Onsrud  4KPG9 win 2%in біп Win 0^ Onsrud АКМТЗ 
Jin Ain 2п “Yin 22°  Onsru 4KPR9 Yin din Зі іп 11? Onsrud АМАЕТ Carbide Solid Router Bits for Stainless Steel 
Spiral 0-Flute Upcut win 1%in Зі %in 24° Onsrud  4KNW8 Spiral Upcut 
Vein Yin 1%in Yin 22° Onsrud | 4KPT2 Ain 1%in Зі іп 25° Onsrud АКРН1 Yin Ип 2in Yin 30° Onsrud  4KPH6 
Yin Vin 1%in Yin 22° Onsrud 4KPT3 Yin 1йїї 3%in біп 11° Onsrud 4WAE8 Vein Yin 2%in sin 30° Onsrud АКРН7 
Yin Vain 2і “Yin 22° Onsru 4КРТА win 2¥%in 4%in Yin 11° Onsrud —4WAFÍ Yin Yin 2%in Yin 30° Onsrud  4KPH8 
Yin in 2in Yin 22°  Onsru 4KPT5 Spiral Upcut Yin Yin Зі іп 30° Onsrud (4КРН9 
Mein Yin 2і Win 22°  Onsrud AKPT7 Yin “Yin 2і Yin 30° Onsrud АКР(З Carbide Solid Router Bits for Wood 
Ип Yin 2і Yin 22° Onsrud 4KPT8 Yin in  2in Vin 25° Місго 100 18F133 Жіп tin 2%in Win Westward 16Ү577 
Жіп Yin 2%in Ип 22°  Onsru 4KPT9 Win Жіп 2%in Vin 25° Місго 100 18F142 Compression Spiral 
Yin Тиіп 3in Ип 22° Onsrud 4KPUT Straight Flute Yin 1%in Зі %in 30° Onsrud  4VZZ8 
Ywin Yin Зі п 22% Onsrud  4KPU2 Ип Ain 2%i Yin 0° OSG 35DA07 Yin 1%in Зп “Yin 30° Onsrud  4WAM 
Yin Уі зїї Yin 22% Onsrud АКРИЛ Yin 1i 3n Ип 0° 056 35DA19 Bin 1%іп З іп Win 30^ Onsrud  4WAM 
Yin 1йіп Зіп Yin 22°  Onsru 4KPU5 Straight 0-Flute Yin 1%in Аі Win 30° Onsrud 4WAA3 
Yin 1%in 3%in Win 22°  Onsru 4KPU7 Yin sin 2in Yin O° Onsrud 4КМТ4 Әйіп 2%in бі Жіп 30° Onsrud АМААб 
Yin 1%in 3%in біп 22% Onsrud  4KPU6 ип in 2in Yin 0? Onsrud 4КМТ5 Spiral Downcut 
Spiral Upcut Yin Yin 4in Yin O°  Onsrd АКМТ6 Yin біл 2іп Yin 30° Onsrud 4/7Х3 
Vesin “Yin 1%in Yin 30° Місго 100 18Ғ020 Y»in Asin 2in Ип O° Onsrud  4KNT7 Yin Ип 2in “Yin 30? Onsrud 4/7Х4 
sin Yin  2in “in 30° Місго 100 18Ғ021 Asin Yin 2in “in 0° Onsrud 4КМТ9 ain Yin  2in Yin 309  Onsrud 4VZX5 
Yin Vain 1%in Yin 30% Місго 100 18Ғ022 Mein din 4in Ип 0° Onsrud  4KNUT Asin Ain 2in Vain 309 Onsrud 4VZX6 
Yein Иш 2і “in 30° Micro 100 18Ғ024 Жіп Ain 2%in Vin 09 Onsrud АКМУЗ Ain Жіп 2%in Yin 30?  Onsrud 4VZX8 
Yin Yin 1i2in Yin 30% Micro100 18Ғ023 Ип din 3%in Yin 0°  Onsrud  4KNU5 Yin Яіп Зі Ип 109 Onsrud 4WAC8 
Yin Ип 2in “in 30% Micro100 18Ғ025 Yin Tain 4in Yin 0°  Onsrud 4KNU6 Ип din 2%in “Win 25° Freud 530.46 
Ywin п  2in sin 30° Micro100 18Ғ027 Straight V-Flute Жіп tin 2%in Ип 30°  Onsrud 4VZX9 
Mein Yin 2in “Win 30° Місго 100 18Ғ030 Yin Win 2%in Фіп ° Onsrud АКРС2 Ain 1¥%in 3in Ип 30°  Onsrud 4VZY1 
Yin Yin 2%in “Yin 30% Місго 100 18Ғ034 Carbide Solid Router Bits for Hard Plastics Ain 1%in 3in іп 309 Onsrud — 4VZY5 
Yin 1Ййіп 3in Ип 30% Micro 100 18F032 Spiral 0-Flute Downcut Asin Tin 3in Ип 30° Onsrud 4VZY7 
36 in ui Ш 3 in Yin 30° Micro 100 18Ғ035 Vin Yin 2in Yin 21^ Onsrud АКМ Yin T¥%in 3in ‘Yin 30° Onsrud 4/27Ү8 
Y in Yin  30* Місго 100 18Ғ037 Mein Yin 2і ain 21% Onsrud АКМ\2 Yin 1%іп 3%in “Win 30°  Onsrud 41271 
Carbide Solid Bini Bits x pu Ип Ain 2%in Vain 21° Onsrud АКМУЗ Yin 2%in 4%in Win 10° Onsrud  4WAE2 
Spiral Downcut Yin 1%in 3in Yin 21° Onsrud  4KNV5 fin 2%in 4in Win 30° Onsrud 40772 
Yin Asin Tin Yin 307 OSG 33PC26 Ип iin Зі Yin 21° Onsrud 4КМ/4 Vin TYsin 3in Yin 30° Onsrud 41273 
Yin Ain 2%in “Win 15° 056 35DR80 Spiral 0-Flute Upcut Yin 1%іп 4in %in 30°  Onsrud 4V225 
Yin Жіп 2%in Win 30° OSG 35DR56 Yein Ип 2in Yin 21° Onsrud 4KNW9 Spiral Upcut 
Yin Yin 2%in “Yin 60° OSG 35DR86 Vin Ип 2і Жіп 21° Onsrud 4КМХІ Vb i hin 2in “Yin 30° Onsrud  4VZV6 
Ип Ain 3n Ип 45^ OSG 35DR59 Yin Ип 2in Yin 21° Onsrud 4KNX4 Mein Yin 2in Vain 30° Onsrud 4/2/7 
Min Ain Зі Ип 60° 056 35DR64 Yin ^in 2і Ип 21% Onsrud АКМХ5 Ain %in Зі Yin 109 Onsrud  4WAA8 
Xi din 3n “in 15^ 056 35DR83 Y»in Asin 2і Vain 21^ Onsrud  4KNX6 ип din 2%in Yin 30° Onsrud  4VZW1 
Ain Яіп Зі “іп 109  Onsru 4KPH4 Yin Yin 2і Ип 21° Onsrud  4KNX7 Vin 1¥%in Зіп “Yin 30? Onsrud  4VZW2 
%п іп 3n Жіп 30° 056 35DR57 Yin Yin 2in sin 21^ Onsrud 4КМХ8 Yin %in Зі “іп 107 Onsrud  4WAAS 
Yin 1%in 3%in Yin 10° Onsrud АКРН5 Mein Yin 2і Yin 21°  Onsrd АКМХӘ іп 1%in Зі іп 10°  Onsrud АМАС1 
Yin Ті  3in Ип 607 056 35DR89 Ип Yin 2%in Ип 21^ Onsrud 4КМҮ2 Yin Тит 3n “in 30° Onsrud  4VZW6 
Spiral Upcut Yin 1%in 3in Ип 219 Onsrud 4КМҮ4 win 1%in 3%in Win 10° Onsrud 4WAC2 
Yin 1Y&sin Зіп “in 10°  Onsrud 4KPH3 Yin 10іп 3in Yin 21° Onsrud  4KNY5 Yin 1Y&sin Зіп Win 30° Onsrud 4VZW7 
Straight Flute win 1%in Зіп іп 21° Onsrud 4КМҮб fin 1%in 4in Win 10° Onsrud  4WAC3 
Yin Ain  4in Win ° Onsrud 4KPP5 Yin 1%in 3%in біп 21?  Onsrud АКМҮТ Yin 2%in 4in ‘Win 30°  Onsrud 4VZX1 
Carhide Solid Router Bits for Foam Straight V-Flute Diamond-Cut Carbide Solid Router Bits for Composites 
Spiral Upcut ип Yin 2і “in O°  Onsrud  4WAF8 Burr End 
Yin Тіп 2%in Win 25°  Onsrud ДКРЕЗ sin Yin 2іп Yin 0° Onsrud АМАР Asin “іп  2in sin МА Місго 100 18Е978 
Әвіп 1Y&in 3in віп 25?  Onsrud AKPE4 Yin in 2%in “in 09 Onsrud 4МАб1 Yin Yin 2%in Yin 15° 056 35DR24 
Asin 1%in 4in Asin 25° Onsrud АКРЕ5 Ип Тіп 4in Ип 0? Onsrud 4WAG2 Ип din 3in Ип 15? 056 35DR38 
Yin 2Иіп 4in “Yin 25° Onsrud АКРЕб Ain Жіп 2%in Яі 0° Onsrud 4WAG3 Ain 1%in 3in Жіп 15° 056 35DR36 
Ycin 3 іп біп Asin 259  Onsrud AKPE7 Carbide Solid Router Bits for Soft Plastic п din Зі іп МА Місго 100 18Е985 
Yin 3%in бі %in 25%  Onsrud ДКРЕ8 Spiral 0-Flute Downcut Diamond Cut 
Carhide Solid Router Bits for General Purpose Applications Yin ^in 2і “in 21? Onsrud 4КМ/7 Yin ^in 1i^in Yin МА 056 35CN41 
Spiral Downcut Yin Yin 2in Ип 21° Onsrud  12A959 Yin Yin 2%in Yin МА = 19D933 
Yin Tin 2in “Yin 35° SGSTool 41CF89 Ип Ain 2%in Yin 21° Onsrud 4КМ/8 Yin in 3n Yin МА 55JD81 
JA in 1 Жіп Зі “in 25° Micro100 18Ғ082 Ип Тиіп 3in Yin 219 Onsrud  4KNV9 Asin Mein 2%in sin N/A 056 35CN52 
Yin 1%in Зіп Yin 25° Місго 100 18Ғ085 win 1%іп 3%in біп 21° Onsrud  12A961 win 1 Ain зї “in МА Onsrud  4KPL2 
п 2in  4in Win 35° SGSTool 41AY23 Spiral 0-Flute Upcut Yin din 3in “Yin МА = 19D935 
Spiral 0-Flute Downcut Vein Yin 2in Yin 21° Onsrud 4КМҮ9 End Mill 
Міп іп 2і “Yin 25° Onsrud АКРЕТ Yin “Win 2in Ип 21° Onsrud 4КМ71 Yin Asin 1i2in Yin МА OSG 35DA30 
Xi Жіп 2in Yin 25° Onsrud АКРЕ5 Yin п 2in Yin 21° Onsrud 4КМ273 Yin win twin Yin 15° OSG 35DR32 
Ain 1%in Зі іп 25° Onsrud  4KPF8 Asin Yin 2in Yin 21° Onsrud 4КМ74 Ип Ain 2%in Ип 15° 056 33PC25 
Spiral 0-Flute Upcut Ип Ain 2%in Yin 219 Onsrud 4КМ76 Ип Ain 2n Yin МА 056 35DA42 
Vein Ип 2in Yin 25% Onsrud АКРЕ Ип Тиіп 3in Yin 219  Onsrud 4КМ277 Yin Yin 2%in Yin МА 056 35DA46 
Vein Yin 2in Ип 24% Onsrud  4KNW2 Yin Тиіп 3in Ип 22° Onsrud  4WAF2 Fishtail 
Yin Ип 2і “Yin 25? Onsrud АКРб1 Ain 1%in Зі іп 219 Onsrud 4КМ78 Ain din 2%in %in МА Місго 100 18Ғ018 
Yin Yin 2in “Yin 25? Onsrud  4KPG3 Ain 1%іп 3%in Yin 21° Onsrud 4КМ79 Plain End 
Mein Yin 2іп “Win 24%  Onsrd 4КММ5 Ain 1%in 4in “іп 22°  Onsrud _ АМАЕЗ Yin Yin 1%in Yin МА Місго 100 18Е966 
Zen Tin 3n Yin 25% Onsrud АКРб5 Yin 1йї Аі Yin 22^ Onsrud АШМАҒА Yein Yin 2in Vain N/A Місго 100 18Е968 
Yin Ain 2%in “Yin 24° Onsrud  4KNW6 Yin 2¥%in 4in Yin 22° Onsrud 4WAF6 Yin Ain 2%in Yin МА Місго 100 18Е970 
Жіп in 2in Win 25°  Onsrud 4KPG6 Yin (іп 3in Ain N/A Micro 100 18Е971 
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MACHINING Scan. Order. Done. [= 
Carbide Burs Details on page A1. 


WIDIA 
Carbide Burs 


i © APPROVED VENDOR WIDIA 
= For long shank burs, see Grainger.com Single Cut | Double Cut} Single Cut Double Cut 
» For information on overall Trade Item Item Item Item 
length, see Grainger.com® No. Cutter Dia. Length of Cut Shank Size No. No. No. No. 
Cylinder - No End Cut 
Single Cut—For general purpose use on steel, SA Ww % in ж 190632 190788 | 2RPW3 1738 “ 
; SA-2 ЕЗ % in ww 19D636 | 19D792 — 6KJLO 
cast iron, ferrous, and nonferrous metals. ©А-3 3j in Ул 19D637 ^ 1907937 2RPW4 17326 
; SA-5 ү" Тіп y 190643 | 190799 | 2RPW5 12334 
Double Cut—For use on steel, stainless Steel, SAS a Tin yr 19D648 = SKIDS Gti 
high-temperature alloys, and cast iron. SA-7 yy Tin үйі = 190806 = 6KJL5 
E і ; SA-9 T Tin ww 19D650 = = = 
Diamond Cut—For fiberglass routing. SA-11 Uu 35 in Л 190633 190789 жы 2NHG6 
SA-41 Ув" Ya in ж 190640 | 190796 - 6KJK8 * 
SA-42 E Ae in Ww — — 6KJD3 * — 
SA-43 ж %e in Ww — 190798 | 2RPW2 * 12285 * 
SA-51 ДІ Y, in ж - 190801 - - 
SA-51 yw Asin V — — = 2NHG7 
Cylinder - End Cut 
$B-1 Ww 56 in Ww 190653 | 190809 | 6KJH3 t 127320 * 
SB-2 ЕЗ 3i in yw — 19D815 — — 
—————— SB-3 ж 34 in Ww 19D655 | 19D812 | 2RPW7 12328 
SSS SB-5 ДІ Tin ЛІ 190651 190808 | 2RPW8 17336 
SB-5 ДІ Tin Ww — — 6KJH5 T — 
Cylinder - No End Cut (SA) SB-6 Ж Tin y — 19D814 = 6KJL4 
SB-7 yr Tin yw — — — 12344 
SB-14 ye 36 in Ww = 190813 - - 
SB-41 Ve" YA in ж - - 6KJD8 * — 
SB-42 y" TAs in Vi 19D658 | 19D816 = = 
SB-51 Ww Yin V — — — 2NHG9 * 
Cylinder - Radius End 
$C-1 Ww 36 in Ww 19D683 | 19D823 = 12352 * 
SC-2 ЕЗ % in ww — 190830 | GKJE1 * 6KJ7 * 
SC-3 ж % in Ww 190673 | 190827 | 2RPX3 * 12356 
50-4 Te" Tin ЛІ 190681 - - - 
56-5 ЙІ Tin y — — 6KJH7 7% — 
SC-5 ДІ Tin y 190668 | 190822 | GKJE2 12358 
SC-6 ж Tin Ww — 19D829 = 6KJ8 * 
У SC-7 y Tin ЛІ 190678 - - - 
Cylinder - End Cut (SB) 56-11 Ж Bin A 19D671 | 190825 = 2RPUT * 
SC-14 ЕЗ 56 in yw — 190828 - - 
56-41 E TAs іп Ww — — = 12292 * 
90-42 ж 3s in ж - 190826 | 2RPX1 * 12288 * 
SS SC-51 ДІ Yin V — 19D824 — 2RPU2 
» — S Ball 
SS -) | | SD-1 V 75» in y = 19D838 = = 
SD-1 ДІ Ya in ЛІ - - 2RPX6 12408 
SD-3 ж 96 in yw 190692 | 190844 - - 
Cylinder - Radius End (SC) SD-3 ж 36 in Ww — — 2RPX7 12410 
SD-3 ж 36 in ww — — 6KJH8 — 
SD-4 ИЗ 36 in у" 190696 — = = 
SD-5 ДІ TAs in y — 190851 - - 
SD-5 Ww Ys in yw — — 2RPX8 12412 
SD-6 ж Asin у" 190706 — = = 
gz SD-7 ж yin ww — — 6KJE9 6KJN4 
———— A aua 50-9 T 16s in ж 190708 - - - 
—MÁÓ 50-9 il Lin И = = = GKINS 
—— SD-11 ж Y in yw — — 6KJE4 2RPU3 
SD-40 V Yo in ж - - 6KJE3 * - 
SD-41 Yo" 35 in ж - — 2RPX5 * 12300 * 
Ball (SD) SD-42 Ww Y in ж - 190850 - 17204 * 
SD-51 Ww 72 in 7" — 19D852 = = 
SD-51 Ve vain Ww — — 6KJE7 2RPU4 
SD-53 Ув" АП Ww 19D703 | 19D853 — = 
SD-53 yw" Asin Ww — — = 6КЛ9 * 
Egg/Oval 
„= SE-1 Ww 36 in Ww — 19D860 - 2RPU7 
Qus te SE-3 ж 36 in ҮЙІ - 190863 - 17399 
“ӘӘ ` Ў Tin ў ——| — аан 1| — 
SE-5 ДІ 7 in ww 19D709 | 19D859 = 12401 * 
SE-6 ж Tin ЛІ - 190866 - - 
Egg/Oval (SE) SE-7 Ya" 1in V 19D715 | 19D865 = = 
SE-41 ж 75 in Ww — 19D862 = 2RPU5 * 
SE-51 Л 36 in V — — — 2RPUG 
SE-53 yw" %2 in Ww — — = 6KJNG * 
Tree - Radius 
SF-1 Ww 56 in Ww 19D718 | 19D867 = 12366 
SF-3 ж 3i in yw 190722 | 19D871 | 2RPY5 12368 
EE. — SF-3 ж in ж - - 6KJJ1 T — 
pn—  ——— 7 SF-5 yw 1in Ww 190726 | 190875 | 6KJJ2 + 12372 
кете ы SF-6 ж 1in Ww 190729 - - 17374 * 
SF-7 ЕДІ Tin ЛІ - - - 6KJN8 
SF-13 w 3i in yw 190719 - - 6KJN7 
Tree - Radius (SF) SF-14 ж Тиіп Ww — 19D869 — — 
SF-15 yr 19 in y — 190870 - - 
SF-41 ж Y in ж - - 2RPY3 * 123086 * 
SF-42 ж Yin ж - - 6KJF3 * | 2RPU9 * 
SF-51 ДІ Yin V — — 6KJF4 2RPV1 
* Solid carbide tool; all others have hardened steel shanks. } For cutting aluminum. 
| CONTINUED | 3 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Carbide Burs 


WIDIA 
Carbide Burs 


APPROVED VENDOR WIDIA 
Single Cut | Double Cut) Single Cut Double Cut 
Trade Item Item Item Item 
No. Cutter Dia. Length of Cut Shank Size No. No. No. No. 
Tree - Pointed И Е _ 
56-1 үлі % in ya" 19D753 19D880 6KJF9 12378 
56-3 38 3^ in V 19D758 19D885 = 6KJP1 Tree - Pointed (SG) 
SG-5 Li 1in ж — 19D891 — 12382 
SG-6 yg 1in ж 190768 — — — 
56-13 үлі Зд in V 19D754 — — — 
$6-15 y" 1% in ya" 19D755 — — — 
SG-41 ж ^ in ж 190760 - — 6KJN9 * 
56-42 ж 6 in ув" 190761 — — — 
56-43 ж 36 in ж — — 6KJF6 ^" — 
56-44 Ya" іп ж — — 6KJF7 * 6KJP0 * 
56-51 YA" іп ж - 190892 — — 
SG-51 Ae" тіп Ув" 190766 — — — Flame (SH) 
Flame 
SH-2 Ae" 34 in ж — — 6KJ63 — 
SH-5 үлі 1% in ж 190735 190911 — — 
SH-5 y" 1 уіп ж — — — 2RPV2 
SH-41 ж Yin ж — — 2RPY7 * 12296 * 
SH-53 Ae" іп ув" — 19D915 6KJ62 * — 
Taper - Radius d — 
SL-1 Ya" ye in Ww — 19D918 — 6KJP6 = 
51-2 Ae" % in ж - 190919 = 6KJP7 " 
SL-3 y Тув in A 190774 | 190920 | — = Taper - Radius (SL) 
SL-3 ж 116 іп ya" — — — БЕТІ6 * 
SL-4 Ww Тув in Ww — 19D921 — — 
SL-4 үлі 1 іп V — — 6KJJ3 1 — 
SL-4 үлі 1¥%in ж — — — 5ET18 * 
SL-6 yg" 19e in Ww — 19D924 — — 
SL-6 x" 1 %e in VA — — — 6KJP8 
SL-7 y" Тіп Ww — 19D925 — — ез 7 
51-41 Ve" % in ж — — — 6KJP4 * = 
SL-42 ж Y2 іп ж = — 6KJG5 * 6KJPo * "m DT E S 
Pointed Cone Е E А Pointed Cone (SM) 
SM-1 Ww Yin ya" — 19D901 — 2RPV7 
SM-2 v" 35 in Ww — 19D902 2RPY8 12386 
SM-3 V 1in ж — 19D903 — 2RPV8 
SM-4 38" % in ж 190745 190908 — 12390 
SM-5 үлі in V — 19D899 2RPZ1 12392 
SM-6 ув" 1in VA 19D747 19D909 — 6KJP9 = 
SM-42 ж ТАв in Ve — — 6KJG9 * 12304 * — 
SM-43 ж % in Ve — — 6KJH0 ” 2RPV5 * 
SM-51 V 1 іп ж -- 190904 = 2RPV6 Inverted Cone (SN) 
Inverted Cone 
SN-41 Yaz" Vs in Ve 19D786 — — — 
SN-42 ж 34e in ув" — 19D929 — — 
SN-53 He" Ya in Ve — 19D932 — — 
Approved 
Vendor WIDIA 
Item Item 
i тє Cutter Dia. Length of Cut Shank Size No. No. 
їатоп i 
— € Xn y 190933 | 6KJC9 Diamond Gut 
Yin {in y 19D935 6KJD1 
36 in {in H" — 6KJDO 


* Solid carbide tool; all others have hardened steel shanks. } For cutting aluminum. 
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MAGHINING 
Carbide Burs 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Cylinder (SA) 


Ball (SD) 


Cone 
38TC36 


505рго 
Carbide Burs and Sets 


» Suitable for ferrous and nonferrous applications 


= Ensure efficient stock removal 


Trade Cutter ri Shank Item = Use for optimum surface finish 
N Dia. ofCut Size No. . iti i i Го) 
Aluma Cut Ball = Note: Additional sets available, go to Grainger.com®. 
2 -SD-7NF PA isin Vil 22YE03 Trade 
Carbide Burs CIE Ж fein W 2231 No. Cutter Dia. Length of Cut_ Shank Size 
| Н — — | ан t : - : 
These single-end burrs are designed SAHNF — Эбт 47 22YD32 C. aus 50-500 А “in Vi 
with a high flute finish for easy Cylinder - г.с пана Cone SM-5CO A ЛТ a 
à ; | B-NNF "fin Vr 22ҮП41 " 5 VA Al VA 
chip flow in soft materials such as SB-7NE т Y —22Y043 | 490. Countersink SRA : 140 A 
н 1 à B-ONF A ип Vr 22Үр40 Cylinder Bur SAs З А Е 
aluminum, plastics, and zinc. Made Cylinder - - Radius End TUS Xin SA-5RA y Tin VA 
of micrograin C-2 grade premium Р Тш ИП | Oval BursEs SE w %in Ww 
Pure р, à SC-6NF a iin й 22YD19 ак E 
carbide with 896 to 1096 cobalt SC-aNF — 34 Vin Vw 22үр17 ee Bur 505 EE 72 рта == 
goa CNC Egg/Ova val Pointed Tree SG-5RA А 14 in A 
content For A in BM: \ кш, : X Ain WW — 22YD24 E 
machining centers, and підп-ѕрее aper -Radius — 1. Ж yp ype No. of Pieces Size (іп. Includes 
SL-3NF h" Tsin Yi ^ 22YD29 Carbide Bur Sets 
dremel-type rotary tools. -SLANF — V" п М“ 22YD30 _ Steel Cut 5 W SBS SCS. SFS. SGS. 8L4 _ 
Note: Additional trade sizes available, go to Tree Radius Tin 4 22YD27 Dmega Cut 5 я AE 55. BEP. ЕНЕ 
Grainger.com®. SFIN Уп 22YD26 Double Cut - 5 VA -SB-3, SC-5, SF-5, 56-3, SL-4 
BS f 
| MT 
ll 435 ——— 2С923 
ec s 
ра ЕСУ 
= ы 
^m 
2С919 X 
H ў | 22XY05 
Carbide Bur Sets WIDIA 
DOUBLE 
CUT SINGLE CUT 
Shank Item Item 
No. of Pieces Size (in.) Includes No. No. 
Approved Vendor 
8 A Rosewood Box, SA-5, SC-5. 50-5, SE-5, 56-5, 5Н-5, SK-5, SM-5 22XX94 | 22ХХ66 
Ww Rosewood Box, 58-1. SB-3, 58-5, SD-1. 50-3, SD-5, SE-1, SE-3, SE-5 | 22XX01 — 
9 VA Rosewood Box, SA-3, SC-3. SD-3, SE-3, SF-3, 96-3. SJ-3, SM-3. SN-2 | 22XX88 = 
yr Rosewood Box. 58-3, SC-3. 50-3, SE-3. SF-3, 96-3. SK-3, SL-3, SM-3 22XX89 — 
Ww Rosewood Box, SA-3, 50-3, 50-3, SE-3, SF-3, SG-3. SJ-3, SM-3, SN-2 = 22XX60 
w Rosewood Box, SA- 51, ЅА- 52, 5В- ої, SC- 51, 56-52, SD- 22ХХ83 _ 
Чоко БОС СК т | 
1 Oosewood Бох, - 
и 41, SF-42, SG-41, 51-42 SM-43, SN-41 22XX76 | 22XX48 
ж Rosewood Box, SA-52, SA-53, 50-52, St а So 52, SD- 22XX81 = 
12 53, SE-53, SF-53, SG-53, SH-53, SM-53, SN-53 : 
VA Rosewood Box, SA-1, SA-3, SA-5, SD-1, SD-3, SD-5, SF-1, SF-3, SF-5, 56-1, 56-3, SG-5 | 22XX96 — 
Ww Rosewood Box, SA-5, SB-5, SC-5, 50-5, SE-5, SF-5, 56-5, SH-5, SJ-5. SK-5, SL-4, SM-5 | 22ХҮ04 | 22XX75 
A Rosewood Box. SA-3, SB-3, SC-3, SD-3. SE-3. SF-3, SG-3, 9J-3. SK-3, SL-3, SM-4, SN-2 22XY03 — 
Ww Rosewood Box, SB-1; SB-3. 58-5. SD-1, SD-3, SD-5, SF-1, SF-3, SF-5, SN-1, SN-2, SN-4 22XX98 — 
westwara A Rosewood Box, SA-1, 5А-3, SA-5, SC-1, SC-3, SC-5, SE-1, SE-3, SE-5, SM-1, SM-3, SM-5 22XX97 = 
estwar 
5 yw SA-51, SC-51, 50-51, ЅЕ-51, SM-51 2LYT5 - 
2 yr SA-1, SC-1, 50-1, SF-1, SM-1 = - | 2LYT3 21YT2 
9 Ww SA-51, SB-51, SC-51. SD-51, SE-51, SF-51, SG-51, SM-51, SN-51 21ҮВ4 - 
% 54-42. SA-43, 56-41, SC-42, SD-42. SE-41, SF-42, 56-43, 5Н-41, 51-42, SM-42, SN-42 2LYR8 = 
12 Ж SA-42, SA-43, 56-41, SC-42, SD-42. 5Е-41, SF-42, 56-43, SH-41, 51-42, 5М-42, SN-42 - 2LYR7 
Ww SA-1. SC-1, 50-1, SE-1, 5Е-1, SG-1, SH-1, 51, 5-1, 51-1, 5М-1, SN-1 2LYR6 — 
VA SA-1; SC-1, SD-1. SE-1, SF-1, 56-1, SH-1. SJ-1, SK-T. SL-1, SM-1, SN-1 — 2LYR5 
"mni Ww SA-1, SA-3, SA-5, SC-1, SC-3, SC-5, 50-3, 50-5, SE-3, SF-1, SF-3, SF-5, 56-1, 50-3, SL-3, SL-4. |  2LYTÍ 2LYR9 
y SA-1, SC-1, SD-1, ЅЕ-1, SF-1, 56-1, 51-1, SM-2 26919 — 
8 yr SA-05, SC-5. 50-05, SE-05 5-0, 56-5, 51-4. 5М-05 2RPW1 — 
9 yw SA-51, с -51, 506-51, 50-51, SE-51, 5Е-51, 56-51, SM-51, SN-51 2RPV9 — 
ж SA-42, SA-43, 56-41. 56-42. 50-42, SE-41, SF-42, 56-42, 5М-43 26923 — 
АШМА CUT 
Shank Item 
No. of Pieces Size (in.) Includes No. 
Approved Vendor | gy! 
VA Rosewood Box, SA-TNE, SA-3NF, SB-3NF, SC-1NF, SC-3NF. 50- 1NF, SD-3NF, SE-3NF, SF-3NF, SL-3NF 22XY05 
и Rosewood Box, SA-TNF, SA-3NF, SA-5NF, SB-5NF, SD-1NF, SD- 22XY07 
12 3NF. SD-5NF. SF-1NF, SF-3NF, SF-5NF, SL-3NF, SL-ANF 
» Rosewood Box, SA-TNF. SA-3NF, SA-5NF, SC-TNF, SC-3NF, SC-5NF, SD- 22XY08 


2300 GRAINGER. 


ШШЩ 


1NF, SD-3NF, SD-5NF, SF-1NF, SF-3NF, SF-5NF 


Find even MORE on Grainger.com? 


Inox Cut, 5 pc. 
49EJ45 


Item 
No. 


38TC26 
38TC36 
38TC21 
38TC14 
38TA69 
38TC20 
Item 
No. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MACHINING 
Turning Inserts 


-(Ішектен 


VALENITE 


Turning Inserts 


= Positive rake 
= Screw mount 


= Priced each, sold in pkg. of 10 only 


For more information on Turning Inserts ANSI Standards, see grainger.com/cuttingtoolansistandards 


Note: For additional sizes, go to Grainger.com®. 


ISO Grade Application. 
K ast Iron 
Hardened 
N Non Ferrous 
M Stainless 
P Steel 
5 Super Alloy 
ANSI No. Inscribed Circle 
Rhombic 
CCGT2(1.5)0.2-FM2 WSM20S Yin 
CCGT2(1.5)0.5-FN2 WNN10 YA in 
CCGT2(1.5)0.5-MN2 WNN10 YA in 
CCGT2(1.5)1 Win 
CCGT2(1.5)2 Yin 
CCGT3(2.5)0.2-FM2 WSM20S % in 
CCGT3(2.5)0.5-FN2 WNN10 % in 
CCGT3(2.5)0.5-PF2 36 in 
CCGT3(2.5)1 Yin 
CCGT3(2.5)1 36 in 
CCGT3(2.5)1-FM2 WSM10S % in 
CCGT3(2.5)1-FN2 WNNTO 36 in 
CCGT3(2.5)1-PF2 36 in 
CCGT3(2.5)2 36 in 
CCGT3(2.5)2-PF2 36 in 
CCGT4(3)0.5-MN2 WNN10 Yin 
CCGT432-MN2 WNN10 Win 
CCGW2(1.5)0.5FS-1 WDN10 Yin 
CCMT2(1.5)1 YA in 
CCMT2(1.5)1 Yin 
CCMT2(1.5)1-MM4 WSM30S Yin 
CCMT2(1.5)2 Vain 
CCMT3(2.5)0.5FS-1 WDN10 % in 
CCMT3(2.5)1 іп 
CCMT3(2.5)1-PF WSM20S 36 in 
CCMT3(2.5)2 Yin 
CCMT3(2.5)2 % in 
CCMT3(2.5)2 іп 
ССМТ431 36 in 
CCMT432 Yin 
CCMT433 YA in 
CNGA432T02020 WCK10 Yo in 
CNGA434T02020 WCK10 Win 
CNGG4(3)0.2 WSMO1 іп 
CNGG431-MS3 М/5М01 іп 
CNGG432-MS3 WSMO1 Yo in 
CNGN432T01020 WWS20 win 
CNGN454T02020 WCK10 іп 
CNMA432-2 Yin 
CNMG322 1369 % in 
CNMG322-FP5 36 in 
CNMG431-FV5 WPV20 Win 
CNMG431-MP5 Yin 
CNMG431-MV5 WPV20 Yo in 
CNMG431-NF WSM20S Yin 
CNMG431-NF4 іп 
CNMG432-FP5 Yin 
CNMG432-FV5 WPV10 Yo in 
CNMG432-MP5 Win 
CNMG432-MS3 WPP20S Win 
CNMG432-MS3 WSM10S Yin 
CNMG432-NF4 Yo in 
CNMG432-NM4 Yin 
CNMG432-NRS WSM20S іп 
CNMG432-RV5 WPV10 Yin 
CNMG433-MV5 WPV10 Yo in 
CNMG433-RM5 WPP20S Yin 
CNMG542-MM5 WSM30S 56 іп 
CNMG543-MK5 WKP30S 56 in 
CNMG543-NRS WSM30S іп 
CNMG544-NRS WSM20S 56 in 
CNMG643-RM5 WSM10S % in 
CNMG644-RM5 WSM30S % in 
CPGW1.8(1.5) 1FS-1 WDN10 Az in 
CPGW3(2.5)1FS-1 WDN10 % in 
CPGW3(2.5)2FS-1 WDN10_ 36 in 
CPMT1.8(1.5)1-FP4 WPP10S 75» in 
DCGT2(1. B 5 FM2 WSM20S Yin 
DCGT2(1.5)0.5-FN2 WNN10 YA in 
DCGT2(1.5)2FS-M1 WDN10 Yin 
DCGT3(2.5)0.2-FM2 WSM20S 36 in 
DCGT3(2.5)0.2-MN2 WNN10 36 in 
DCGT3(2.5).5-PM2 36 in 
DCGT3(2.5)1-PM2 36 in 
DCGT3(2.5)1-PM2 36 in 
DCGT3(2.5)2-PM2 36 in 
DCGW2(1.5)0.5FS-1 WDN10 YA in 
DCGW3(2.5)2FS-1 WDN10 36 in 
DCMT2(1.5)1-PF WSM30S Yin 
DCMT3(2.5)1-PM WSM20S 36 in 
DCMT3(2.5)2-PM WSM20S 36 in 


Rhombic 


Nose Radius 


0.004" 
0.008" 
0.008" 
0.0310" 
0.0160" 


0.0157" 
0.0310" 
0.008" 
0.031" 
0.016" 
0.016" 
0.031" 


First Choice Grade 


Triangle 


WCK10, WKKT0S, WKK20S, WKP30S, WPPO1, WPP10S, WPP20S, WPV10, WPV20, WXP30 
WCB30, WCB50, WKK10S, М/5М01, WWS20 
ТОМО, WK1; WNN10, М/5М01, WXN10 
WKP30S, WMP20S, WNN10, WPP20S, WPV10, WPV20, WSMO1, WSM10S, WSM20, WSM20S, WSM21; WSM30S, WXP30 
WKK20S, WKP30S, WMP20S, WNN10, М/РР105, WPP20S, WPP30S, WPV10, WPV20, WSMO1, WSM10S, WSM205, WSM21, WSM30S, WXP30 
WIS10, WMP20S, WNN10, WPP20S, WSMOj, WSM10, WSM10S, WSM20, 'WSM208, М/5М21, М/5М305, WWS20, WXP30 


Grade 


М/5М205 
WNN10 
WNN10 

WSM20S 
М/5М01 

М/5М205 
WNN10 

WK1 

WKK20S 

WPP10S 


2225 
22 


Е 
co 
= 
N 
о 
n 


zzz 


WPP30S 
WPP10S 
WPV20 
WPP20S 
WPV20 
WSM20S 
WSM10 
WPP20S 
WPV10 
WPP10S 
WPP20S 
WSM10S 
WSM10 
WSM20 
WSM20S 
WPV10 
WPV10 
WPP20S 
WSM30S 
WKP30S 
WSM30S 
М/5М205 
WSM10S 
М/5М305 
WDN10 
WDN10 
WDN10 
WPP10S 
М/5М205 
WNN10 
WDN10 
WSM20S 
WNN10 
WXN10 
WXN10 
WK1 
WXN10 
WDN10 
WDN10 
WSM30S 
WSM20S 
WSM20S 


Item 
No. 


449Y86 
449X41 

449X86 
53UN66 
53UN40 
449Y88 
449X44 
30FL25 
53UN39 
53UN62 
449Y90 
449X45 
30FL29 
53UN50 
30FL33 
449X89 
449X91 

1491171 
53UN75 
53UP37 
449248 
53UN85 
449W51 
53UP54 
450A18 
53UN88 
53UP51 
53UP98 
53UP84 
53UR79 
53UP12 
450614 
450613 
449Y12 
449Y14 
449Y15 
249W47 
450615 
30FM04 
450043 
28ME23 
450C46 
28ME33 
450074 
450A33 
28ME38 
28МЕ50 
450C47 
28ME54 
449X19 
449X10 
28МЕ60 
28МЕТІ 
449276 
450D59 
450077 
450040 
450053 
450Ғ44 
449781 

449282 
450F25 
450F54 
450C15 
450020 
450017 
450449 
44949 
449X48 
449W63 
449Y51 

449X77 
30FN33 
30FN37 
30FN36 
30FN41 

449W82 
449W84 
450A23 
450A27 
450A28 


ANSI No. 
DNGA442T02020 WCK10 
DNGG4(3)0.5 WSMO1 
DNGG431-MS3 WSMOT 
DNGG432-MS3 WSMO1 
DNMG331-FM5 WMP20S 
DNMG331-NMT WSM20S 
DNMG431-FM5 WSM10S 
DNMG431-MM5 WMP20S 
DNMG432-FM5 М/5М105 
DNMG432-FM5 WSM20S 
DNMG432-MM5 WMP20S 
DNMG432-MM5 WSM30S 
DNMG432-NMT М/5М205 
DNMG441-MM5 М/МР205 
DNMG442-MM5 WMP20S 
DNMG442-NMT WSM20S 
DNMG443-RV5 WPV20 _ 
DPGW2(1.5)iFS-1 WDNTO 
ОРОЗ 2261 WON10O 
DEMIAN STEPA WPP10S 


DPMT3(2.5)2-FP4 WPP10S 
VBMT221-FM6 WSM10S 
VBMT331-FM6 WSM20S 
VBMT332-FM6 WSM20S 
VBMT333-MK4 WKK10S 
VCGT2(2)0.5-FN2 WNN10 
VCGT2.5(2)0.2-MN2 WNN10 
VCGT3(3)0.5-MM4 WSM20S 
VCGT221FS-1 WDN10 
VCGT331-MN WDN10 
VCGT333-MN2 WNN10 
VCGW22(0.5)FS-1 WON10 
VCGW221FS-1 WDN10 
VCGW332FS-1 WDN10 
VCGX3 

VNGG3(3)0.2-MS3 WSMOT 
VNGG3(3)0.5-MS3 М/5М01 
VNGG331-MS3 М/5М01 
ШЕЕ 0.5-FM5 М/517105 
VNMG331-FM5 WSM20S 
VNMG331-FV5 WPV20 
VNMG332-FV5 WPV20 
VNMG332-MM5 WMP20S 
VNMG332-MM5 WSM10S 


RCGT2. RI WNN10 
RCGT43-MN2 WNN10 
RCGX35E 
RPGN32T01020 WIS10 
RPGN43T01020 WIS10 
Square 
SCGT3(2,5)1 


SCGT3(2.5)1 

SCGT3(2,5 1-FN2 WNN1O 
SCGT3 FSH 
SCGT3(2.5)2 
SCGT3(2.5)2 
SCGT3(2.5)2-FN2 WNN1O 
SCGT432 

SCGT432 

SCGT432 

SCGT432-MN2 WNN10 
501130 5) 1FS-9 WONTO 


-FM6 WSM30S 


SIND RO ROUND NS a чш 


co 

a 

= 

3 

wo wo 
NIN NIN МӘ кәгә кәгә ыы ы Ы ЫЛЫ ы 


кы 
exe 


Inscribed Circle 
win 
Yin 
Yin 
Yin 
36 in 
36 in 
win 
Vain 
win 
Yo in 
win 
Vain 
win 
Yo in 
Yin 
vain 
win 
TA in 
Je in 
Vain 
36 in 
TA in 
ув in 
36 in 
36 in 
TA in 
s in 
36 in 
YA in 
36 in 
36 in 
VATI 
Vin 
36 in 

0.375 in 
Ain 
Ain 
ув іп 
36 in 
Je in 
Ain 
Hin 
36 in 
Ain 


0.3125 in 
0.315 in 
0.5 in 
0.375 in 
0.375 in 
0.5 in 


36 in 
36 in 
36 in 
36 in 
Yin 
іп 
36 in 
win 
36 in 
36 in 
win 
36 in 
Yin 
vain 
win 
36 in 
Je in 
Ain 
Ув іп 
36 in 
Je in 
Yin 
win 
36 in 
Ain 
Ain 
36 in 
36 in 
Ve in 
36 in 


Nose Radius 
0.031" 
0.008" 
0.016" 
0.031" 
0.016" 
0.016" 
0.016" 
0.016" 
0.031" 
0.031" 
0.031" 
0.031" 
0.031" 


0.177" 
0.236" 


0.0160" 
0.0310" 
0.016" 
0.0310" 
0.0310" 
0.0310" 
0.031" 
0.0310" 
0.0160" 
0.0310" 
0.031" 
0.016" 
0.0310" 
0.0310" 
0.0470" 
0.0160" 
0.0160" 
0.0160" 
0.0310" 
0.0310" 
0.016" 
0.0310" 
0.0310" 
0.0160" 
0.0160" 
0.0160" 
0.0310" 
0.0310" 
0.0310" 
0.0310" 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Item 

Grade No. 
WCK10 450620 
М/5М01 449Y16 
М/5М01 450604 
М/5М01 449Y17 
WMP20S 450A79 
WSM20S 449Y40 
WSM10S 450A68 
WMP20S 450F89 
М/5М105 450A84 
WSM20S 450A85 
WMP20S 450F78 
WSM30S 450D22 
WSM20S 440Ү42 
WMP20S 450F79 
WMP20S 450F81 
WSM20S 449Y43 
WPV20 450D62 
WDN10 450C19 
WDN10 450022 
WPP10S 450A52 
М/РР105 450A54 
М/5М105 449719 
WSM20S 450028 
WSM20S 449745 
WKK10S 450029 
WNN10 449X63 
WNN10 449X26 
WSM20S 450F09 
WDN10 449W76 
WDN10 449W94 
WNN10 449X80 
WDN10 449W90 
WDN10 449W91 
WDN10 449W93 
WXP30 449W49 
М/5М01 440Ү18 
М/5М01 440Ү24 
М/5М01 440Ү19 
М/5М105 450A99 
WSM20S 450002 
WPV20 450666 
WPV20 450С65 
WMP20S 450F71 
М/5М105 450027 
WKT 30FP37 
WNN10 449X96 
WNN10 449X98 
WIS10 30FP55 
WIS10 449W46 
WIS10 449W45 
М/5М01 53WE59 
М/5М01 53WE64 
WNN10 449X73 
WSM20S 53WE65 
М/5М01 53WE71 
WSM20S 53WE72 
WNN10 449X54 
WPP20S 53WE73 
WSM20S 53WE61 
WPP20S 53WE67 
WNN10 449Y03 
WDN10 449W66 
WSM20S 53WF48 
WPP20S 53WF50 
WSM30S 53WF71 
WSM20S 53WE80 
WSM20S 53WF03 
WSM30S 53WF04 
WMP20S 53WF12 
WSM20S 53WF14 
WSM30S 449784 
WSM20S 53WF53 
WPP20S 53WF55 
WPP20S 53WE82 
WSM20S 53WE86 
WPP20S 53WE88 
WSM20S 53WF35 
WSM30S 53WF36 
WSM30S 53WF67 
WPP20S 53WF16 

b 


MACHINING 
Turning Inserts 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For more information on Turning Inserts ANSI Standards, see grainger.com/cuttingtoolansistandards 


[ | CONTINUED 


-|шектен 


VALENITE 


Turning Inserts 


= Screw mount 


= Positive rake 


= Priced each, sold in pkg. of 10 only 


Note: For additional sizes, go to Grainger.com®. 


Item Item 
ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. 
“Square (Cont.) CMT432 ТА in 0.0160" WPP20S 53WJ33 
M1432 Yo in 0.0310" M20: 53WF66 CMW2(1.5)2 36 in 0.0310" WPP20S 53WK70 
SCMT432 Yin 0.0470" WSM20S 53WF70 NGA332T02020 WCK10 36 in 0.031" WCK10 450633 
SCMT432 % in 0.0160" WMP20S 53WE89 . TNGA333T02020 WCK10 36 in 0.047" WCK10 450634 
SCMT432 Hin 0.0310" WSM20S 53WF07 NMG331-FM5 WMP20S Hin 0.016" WMP20S 450A95 
SCMT432 ye in 0.0310" WPP20S 53WF09 NMG331-MM5 WSM20S 36 in 0.016" WSM20S 450D25 
- Yo in 0.031" М/МР205 450032 TNMG331-MS3 WSMO1 Hin 0.016" WSMO1 449X08 
SCMT433 Yin 0.0160" WSM30S 53WF44 . TNMG331-MV5 WPV20 Ain 0.016" WPV20 450670 
SNGA432T02020 WCK10 іп 0.031" WCK10 450618 TNMG332-FM5 WSM20S 36 in 0.031" WSM20S 450A69 
SNGA434T02020 WCK10 Yo in 0.063" WCK10 450621 NMG332-MM5 WSM30S 36 in 0.031" WSM30S 450D26 
. SNGN433T02020 WCK10 Yin .047" WCK10 450623 TNMG332-NMS WSMO1 ye in 0.037" WSMO1 
SNGN454T02020 WCK10 Yin 0.063" WCK10 450629 . TNMG333-MM5 WSM30S 36 in 0.047" WSM30S 450D95 
)1-ММ5 W: Yin 0.016" WSM20S 450D83 Yin 0.016" WSMO1 449X13 
SNMG432-MV5 WPV20 Yo in 0.031" WPV20 450081 NMIG432-MS3 WSM10S Yin 0.031" WSM10S 449X14 
- Yo in 0.047" WSM30S 450088 TNMG432-RM5 WMP20S Yin 0.031" WMP20S 450F62 
SNMG543-RM5 WSM30S % in 0.047" WSM30S 450F37 NMG432-RM5 WSM30S Yin 0.031" WSM30S 450F14 
. SNMG643-NRS WSM10S Min 0.047" WSM10S 450A01 TNMG433-RM5 WSM30S Yin 0.047" WSM30S 450F45 
SNMG644-RM5 WSM30S % in 0.063" WSM30S 450F58 PGT1.8(1.5)1 36 in 0.0310" WSMO1 53VG54 
Е 5 6 in A EU ha in 
‘Triangle PGT2(1.5)1 JA in 0.0160" WSM20S 53VG46 
11.2(1.2)0.2-ҒМ2 WSM21 о in 0.004" WSM?1 449Y58 PGT2(1.5)1 У in 0.0310" WSM20S 53VG49 
CGT1.8(1.5)1 TA in 0.0310" WSMO1 53WJ07 PGT2(1.5)2 TJA in 0.0160" WSMO1 53VG45 
CGT2(1.5)0.2 % in 0.0160" WSMO1 53WJ11 PGT2(1.5)2 36 in 0.0160" WSM20S 53VG52 
T2(1.5)0.2-FM2 WSM20 JA in 0.004" WSM20S 450F70 PGT3(2.5)1 JA in 0.0310" WSMO1 53VG48 
CGT2(1.5)0.2-MN2 WNN10 У in 0.004" WNN10 449X78 PGT3(2.5)1 % in 0.0310" WSM20S 53VG55 
'CGT2(1.5)0.5 ein 0.0310" WSMO1 53WJ14 PGT3(2.5)2 36 in 0.0160" WSMO1 53VG51 
CGT2(1.5)1 % in 0.0160" WSM20S 53WJ10 PGW2(1.51FS-1 WDN10 Yin 0.016" WDN10 450024 
CGT2(1.5)1-FN2 WNN10 JA in 0.016" WNN10 449X60 PGW3(2.5)2FS-1 WDN10 Ain 0.031" WDN10 450058 
CGT2(1.5)1-MN2 WNN10 JA in 0.016" WNN10 449X39 PMT1.8(1.5)1 JA in 0.0160" WPP20S 53VG70 
CGT2(1.5)2 JA in 0.0160" WSMO1 53WJ03 PMT2(1.5)1 JA in 0.0160" WSM20S 53VG67 
TCGT2(1.5)2 JA in 0.0160" WSM20S 53WJ04 PMT2(1.5)1 TJA in 0.0310" WPP20S 53VG73 
13(2.5)0.5-FM2 WSM20 ye in 0.008" WSM20S 449Y63 PMT2(1.5)1-FP4 WPP10S Жіп 0.016" WPP10S 450A55 
. T6GT3(2.5)1 3e in 0.0310" WSM20S 53WJ13 . TPMT3(2.5)1 Yin 0.0160" WMP20S 53VG66 
CGT3 ЕТІ WNN10 Hin 0.016" WNN10 449Х79 2.5)1 Hin 0.0160" WMP20S 53VG74 
CGT3(2.5)2 Vain 0.0160" WSMO1 53WJ05 PMT3(2.5)1 36 in 0.0160" WSM20S 53VG75 
Hin 0.031" WNN10 449Y05 5/1 Hin 0.0160" WPP20S 53VG77 
ai CMTT.8(1.5) 0.5 % in 0.0310" WMP20S 53WK47 . TPMT3(2.5)1 36 in 0.0160" WSM20S 53WK31 
CM TB ROS Az іп 0.0080" WSM20S 53WJ20 2.5)1 ¥in 0.0310" WSM20S 53VG79 
CMT1.8(1.5)1 36 in 0.0470" WMP20S 53WK72 PMT3(2.5)1 36 in 0.0310" WPP20S 53VG80 
:8(1.5)1 Hin 0.0470" WPP30S 53WK79 .5)t- іп 0.016" WPP10S 450A56 
. TCMTI1.8(1 p. 75» in 0.0160" WSM20S 53WJ24 MTS 5) Yin 0.0160" WSM20S 53VG69 
СМТ1.8(1.5)1 Tin 0.0160" WSM20S 53WJ31 Tee 
ТСМТ1.8(1.5)1 Thain 0.0160" WSM20S 53WJ36 WCGT1.8(1.5)0.5-FM2 WSM21 Fein 0.008" Ү/ЅМ21 449Y72 
.8(1.5)1 Тр in 0.0160" WPP20S 53WJ39 Az in 0.016" WNN10 449X31 
E SUE ЛЕШ зіп 0.0310" WPP20S 53WJ49 WCG ЕЛЕ “FD WNN10 Yin 0.016" WNN10 449X69 
(t. Hin 0.0310" WMP20S 53WK44 - WNN10 Yin 0.031" WNN10 449X36 
CMT1.8(1.5)2 ТА in 0.0160" WSM30S 53WJ37 WCMT1.8(1.5)0.5 Vain 0.0160" WPP20S 53VK78 
(t. ha in A Ain i 
. TCMT1.8(1.5)2 T5» іп 0.0310" WSM20S 53WJ47 WCMT2(1 5)0.5 Yin 0.0080" WSM20S 53VK63 
. TCMT1.8(1.5)2 7» in 0.0310" WSM20S 53WJ52 WCMT2(1.5)1 Жіп 0.0080" WSM30S 53VK64 
'CMT1.8(1.5)2 ТА in 0.0310" WPP20S 53WJ55 WCMT2(1.5)1 TJA in 0.0160" WSM20S 53VK66 
CMT2(1.5)0.5 іп 0.0080" WSM20S 53WJ59 WCMT2(1.5)1 v4 in 0.0160" WSM20S 53VK75 
CMT2(1.5)0.5 75» in 0.0310" WSM20S 53WJ42 WCMT2(1.5)1 36 in 0.0160" WPP20S 53VL05 
CMT2(1.5)1 Y4 in 0.0160" WSM20S 53WJ68 WCMT2(1.5)2 Vain 0.0160" WPP20S 53VK70 
CMT2(1.5)1 TA in 0.0160" WSM20S 53WJ76 WCMT3(2.5)1 TJA in 0.0160" WSM30S 53VK76 
'CMT2(1.5)1 Vin 0.0160" WSM20S 53WJ85 WCMT3(2.5)1 % in 0.0160" WSM20S 53VK87 
. TCMT2(1.5)1 Yin 0.0160" WPP20S 53WJ88 WCMT3(2.5)1 3e in 0.0160" WSM20S 53/102 
. TCMT2(1.5)1 JA in 0.0310" WPP20S 53WK04 WCMT3(2.5)1 36 in 0.0310" WSM20S 53VL13 
CMT2(1.5)1 JA in 0.0310" М/МР205 53WK07 WCMT3(2.5)1 36 in 0.0310" WPP20S 53VL14 
'CMT2(1.5)1 W in 0.0310" WPP20S 53WK53 WCMT3(2.5)1 36 in 0.0310" WPP20S 53VL26 
. TCMT2(1.5)1 7 in 0.0310" WSM30S 53WJ53 WCMT3(2.5)2 Yin 0.0160" WPP20S 53VL31 
. TCMT2(1.5)1 75» in 0.0310" WPP30S 53WJ56 МІМІЗ23 2 JA in 0.0310" WPP20S 53VK82 
TEMEI YA in 0.0160" WMP20S 53WJ63 ~WCMT3(2. Hin 0.0160" WSM20S 53VK92 
TCMT2(1.5)2 Vain 0.0160" WPP20S 53WJ72 WCMT3(2.5)2 36 in 0.0160" WPP20S 53VK93 
CMT2 13/6 Vain 0.0160" WPP30S 53WJ89 j Hin 0.0160" WSM30S 53VL03 
. TCMT2(1.5)2 Yin 0.0310" WSM20S 53WJ93 ММ 2 Ain 0.0310" WSM20S 53VL08 
CMT2 tals YA in 0.0310" WSM20S 53WK02 _ WCMT3(2. Hin 0.0310" WPP20S 53VL11 
'CMT2(1.5)2 in 0.0160" WPP20S 53WK33 WCMT3(2.5)2 36 in 0.0310" WSM20S 53VL23 
CMT2 tals ¥% in 0.0310" WPP20S 53WK59 d іп 0.0310" WPP30S 53VL27 
. TCMT2(1.5)2 Ain 0.0310" WMP20S 53WK65 WCMT431 Yin 0.0470" WSM30S 53/143 
CMT3(2.5)1 Vain 0.0310" WPP20S 53WJ97 WCMT432 Yin 0.0310" WSM20S 53VL36 
TCMT3(2.5)1 36 in 0.0160" WSM20S 53WK30 WCMT432 T in 0.0310" WPP30S 531140 
CMT3(2.5)1 Hin 0.0160" WSM20S 53WK39 WCMT432 іп 0.0310" WSM30S 53VL24 
TCMT3(2.5)1 3e in 0.0160" WSM30S S3WK40 WCMT433 Yin 0.0310" WSM30S 53VL37 
CMT3(2.5)1 Hin 0.0160" WPP20S 53WK42 ~WCMT433 Yin 0.0310" WPP20S 53VL39 
CMT3(2.5)1 ye in 0.0310" WSM20S 53WK49 WCMT433 Yin 0.0470" WSM20S 53VL42 
d 4 in i in ij 
CMT3(2.5)2 JA in 0.0160" WPP20S 53WJ78 WNGA432T02020 WCK10 Yin 0.031" WCK10 450637 
CMT3(2.5)2 Y4 in 0.0310" WSM20S 53WK08 WNMA431 іп 0.0470" WPP20S 53VL45 
CMT3(2.5)2 ¥in 0.0160" WSM20S 53WK21 WNMG331-FM5 WSM10S 36 in 0.016" WSM10S 450C05 
CMT3(2.5)2 % in 0.0160" WPP20S 53WK25 WNMG332-MV5 WPV10 Зв in 0.031" WPV10 450084 
TCMT3(2.5)2 Ain 0.0160" WMP20S 53WK28 WNMG431-MM5 WSM30S Yin 0.016" WSM30S 450096 
TCMT3(2.5)2 % in 0.0160" WMP20S 53WK37 WNMG432-FM5 WMP20S іп 0.031" М/МР205 450A70 
CMT3(2.5)2 in 0.0160" WPP30S 53WK43 WNMG432-FV5 WPV20 Yin 0.031" WPV20 450068 
CMT3(2.5)2 Эв іп 0.0310" WSM20S 53WK57 WNMG432-MV5 WPV10 іп 0.031" WPV10 450687 
CMT3(2.5)2 ye in 0.0310" WSM20S 53WK67 WNMG432-NM WSM20S Yin 0.031" WSM20S 450A42 
CMT3(2.5)2 ys in 0.0310" WSM30S 53WK68 WNMG432-NRS WSM10S Yin 0.031" WSM10S 450A05 
'CMT3(2.5)2 3e in 0.0470" WSM30S 53WK76 WNMG433-MM5 WSM20S Yin 0.047" WSM20S 450D01 
'CMT3(2.5)2-FM6 WSM20S W in 0.031" WSM20S 449718 WNMG542-MM5 WSM30S 3 in 0.031" WSM30S 450D11 
. TCMT3(2.5)3 JA in 0.0160" WSM30S 53WJ86 
. TCMT3(2.5)3 JA in 0.0310" WSM30S 53WK09 
CMT3(2. Hin 0.0310" WPP30S 53WK71 
ГСМТ3(2.5)3 Зіп 0.0470" WSM20S 53WK75 
СМТЗ $3) Hin 0.0470" WPP20S 53WK78 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Turning Inserts 


For more information on Turning Inserts ANSI Standards, see grainger.com/cuttingtoolansistandards 


CNMG DNMG VNMG 


x KYOCERA 


Turning Inserts 160 Grade “Application [First Choice Grades | 


= Negati i = Pri i ГОР | ‘Steet l A515, 64525, CAS30 
Negative rake = Clamp mount = Priced each, sold in 0 .” D 

Item Item 

ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. 
ic DNMG432KH-CA315 19 іп 0.0313" А315 531124 
CNMG431KG-CA310 Yin 0.0156" CA310 53LD41 DNMG432PG-CA515 У іп 0.0313" CA515 53LL27 
CNMG431KG-CA315 15 in 0.0156" CA315 53LD42 DNMG432PG-CA525 У іп 0.0313" CA525 53LL28 
CNMG431PG-CA515 Yin 0.0156" CA515 53LD45 DNMG432PH-CA315 Yin 0.0313" CA315 53LL35 
CNMG431PG-CA525 7 іп 0.0156" CA525 531046 DNMG432PH-CA515 У іп 0.0313" СА515 531131 
CNMG431PP-CA515 Yin 0.0156" CA515 53LD49 DNMG432PH-CA525 1% іп 0.0313" СА525 531132 
CNMG431PQ-CA515 Yin 0.0156" CA515 53LD53 DNMG432PH-CA530 Yin 0.0313" CA530 53LL33 
CNMG431PQ-CA525 1^ in 0.0156" CA525 53LD54 DNMG432PP-CA515 in 0.0313" CA515 53LL38 
CNMG432KG-CA310 V in 0.0313" CA310 531Е11 DNMG432PQ-CA515 У іп 0.0313" CA515 53LL42 
CNMG432KG-CA315 7 іп 0.0313" САЗ15 53LE12 DNMG432PQ-CA525 19 іп 0.0313" CA525 53LL43 
CNMG432KH-CA310 Y^ in 0.0313" CA310 53LE14 DNMG433KG-CA310 Y» in 0.0469" CA310 53LL94 
CNMG432KH-CA315 1o in 0.0313" CA315 53LE15 DNMG433KG-CA315 Yin 0.0469" CA315 53LL95 
CNMG432PG-CA515 1^ in 0.0313" СА515 53LE18 DNMG433KH-CA310 in 0.0469" CA310 53LL97 
CNMG432PG-CA525 Yin 0.0313" CA525 53LE19 DNMG433KH-CA315 У in 0.0469" CA315 53LL98 
CNMG432PH-CA315 7 іп 0.0313" САЗ15 53LE26 DNMG433PG-CA515 9 іп 0.0469" СА515 53LM02 
CNMG432PH-CA515 У in 0.0313" CA515 53LE22 DNMG433PG-CA525 1% іп 0.0469" СА525 531М03 

32PP-CA515 15 in 0.0313" A515 53LE2 р ЗЗРН-САЗ15 19 іп 0.0469" A315 53 

CNMG432PQ-CA515 1^ in 0.0313" CA515 53LE33 DNMG433PH-CA515 У іп 0.0469" CA515 53LM06 
CNMG432PQ-CA525 V in 0.0313" CA525 53LE34 DNMG433PH-CA525 V in 0.0469" CA525 53LM07 
CNMG433KG-CA310 1^5 in 0.0469" CA310 53LE97 DNMG433PH-CA530 У іп 0.0469" CA530 53LM08 
CNMG433KG-CA315 Y^ in 0.0469" CA315 53LE98 DNMG433PP-CA515 Yin 0.0469" CA515 53LM13 
CNMG433KH-CA310 7 іп 0.0469" CA310 531Е01 DNMG433PQ-CA515 Yo іп 0.0469" CA515 53LM17 
CNMG433KH-CA315 15 in 0.0469" CA315 53LF02 DNMG433PQ-CA525 У іп 0.0469" CA525 53LM18 
CNMG433PG-CA515 Yin 0.0469" CA515 53LF05 DNMG434PG-CA515 Yin 0.0625" CA515 53LM32 
CNMG433PG-CA525 1^ in 0.0469" CA525 53LF06 DNMG434PG-CA525 У in 0.0625" CA525 53LM33 
CNMG433PH-CA315 У in 0.0469" CA315 53LF13 DNMG434PH-CA525 Yin 0.0625" CA525 53LM35 
CNMG433PH-CA515 7 іп 0.0469" СА515 53LF09 DNMG434PH-CA530 vin 0.0625" CA530 53LM36 
CNMG433PH-CA525 in 0.0469" CA525 53LF10 DNMG441PG-CA515 У іп 0.0156" CA515 53LM52 
CNMG433PH-CA530 1^ in 0.0469" CA530 53LF11 DNMG441PG-CA525 Yin 0.0156" CA525 53LM53 
CNMG433PP-CA515 іп 0.0469" СА515 53LF16 DNMG441PP-CA515 У іп 0.0156" CA515 53LM56 
CNMG433PQ-CA515 Yin 0.0469" CA515 53LF20 DNMG441PQ-CA515 Yin 0.0156" CA515 53LM60 
CNMG433PQ-CA525 Yo in 0.0469" CA525 53LF21 DNMG441PQ-CA525 19 іп 0.0156" CA525 53LM61 
CNMG434PG-CA515 Yin 0.0625" CA515 53LF39 DNMG442PG-CA515 V in 0.0313" CA515 53LM90 
CNMG434PG-CA525 Vin 0.0625" CA525 53LF40 DNMG442PG-CA525 Yin 0.0313" CA525 53LM91 
CNMG434PH-CA515 1^ in 0.0625" CA515 53LF43 DNMG442PH-CA515 У іп 0.0313" CA515 53LM94 
CNMG434PH-CA525 1^ in 0.0625" CA525 53LF44 DNMG442PH-CA525 Yin 0.0313" CA525 53LM95 
CNMG434PH-CA530 Y» in 0.0625" CA530 53LF45 DNMG442PH-CA530 7 іп 0.0313" СА530 53LM96 
CNMG542PH-CA515 55 in 0.0313" CA515 53LF57 DNMG442PP-CA515 1% іп 0.0313" СА515 53LM98 
CNMG542PH-CA525 % in 0.0313" CA525 531Ғ58 DNMG442PQ-CA515 V in 0.0313* CA515 531103 
CNMG542PH-CA530 % in 0.0313" CA530 53LF59 DNMG442PQ-CA525 У іп 0.0313" CA525 531104 
CNMG543PH-CA315 % in 0.0469" CA315 53LF85 DNMG443PG-CA515 V in 0.0469" CA515 53LN35 
CNMG543PH-CA515 5s in 0.0469" CA515 53LF81 DNMG443PG-CA525 Y» in 0.0469" CA525 53LN36 
CNMG543PH-CA525 % in 0.0469" CA525 53LF82 DNMG443PH-CA515 1% іп 0.0469" СА515 53LN39 
CNMG543PH-CA530 іп 0.0469" СА530 531Ғ83 DNMG443PH-CA525 V in 0.0469" CA525 53LN40 
CNMG544PH-CA315 % іп 0.0625" CA315 53LG08 DNMG443PH-CA530 1^ in 0.0469" CA530 53LN41 
CNMG544PH-CA515 іп 0.0625" CA515 531004 DNMG443PP-CA515 V in 0.0469" CA515 53LN43 
CNMG544PH-CA525 % іп 0.0625" CA525 53LG05 DNMG443PQ-CA515 Y» in 0.0469" CA515 53LN47 
CNMG544PH-CA530 % in 0.0625" CA530 531006 DNMG443PQ-CA525 1% іп 0.0469" СА525 53LN48 
CNMG642PH-CA515 ЗА in 0.0313" CA515 53LG22 DNMG444PG-CA515 V in 0.0625" CA515 53LN59 
CNMG642PH-CA525 3A in 0.0313" CA525 53LG23 DNMG444PG-CA525 V in 0.0625" CA525 53LN60 
CNMG642PH-CA530 34 in 0.0313" CA530 53LG24 DNMG444PH-CA515 V in 0.0625" CA515 53LN63 
CNMG643PH-CA515 3A in 0.0469" CA515 53LG33 DNMG444PH-CA525 19 іп 0.0625" СА525 53LN64 
CNMG643PH-CA525 3A in 0.0469" CA525 53LG34 DNMG444PH-CA530 1% іп 0.0625" СА530 53LN65 

NMG643PH-CA530 3A in 0.0469" ‘A530 53LG35 IMG4305PP-CA515 У іп 0.0079" 515 53LK2! 
CNMG644PH-CA515 3A in 0.0625" CA515 531644 DNMG4405PP-CA515 15 іп 0.0079" CA515 53LM38 
CNMG644PH-CA525 34 in 0.0625" CA525 53LG45 VNMG331PP-CA515 35 in 0.0156" CA515 53LZ49 
CNMG644PH-CA530 3A in 0.0625" CA530 53LG46 VNMG331PQ-CA515 % in 0.0156" CA515 531753 
CNMG646PH-CA515 3A in 0.0938" CA515 531048 VNMG331PQ-CA525 іп 0.0156" СА525 531754 
CNMG646PH-CA525 3A in 0.0938" CA525 53LG49 VNMG331VF-CA515 ¥ in 0.0156" CA515 53LZ57 
CNMG646PH-CA530 3A in 0.0938" CA530 53LG50 VNMG331VF-CA525 H in 0.0156" CA525 53LZ58 
CNMG4305PP-CA515 Yin 0.0079" CA515 53LD12 VNMG332PP-CA515 35 in 0.0313" CA515 531773 
DNMG431KG-CA310 1^ in 0.0156" CA310 53LK58 VNMG332PQ-CA515 H in 0.0313" CA515 53LZ77 
DNMG431KG-CA315 Y^ in 0.0156" CA315 53LK59 VNMG332PQ-CA525 ¥% in 0.0313" CA525 53LZ78 
DNMG431PG-CA515 7 іп 0.0156" CA515 53LK62 VNMG332VF-CA515 35 in 0.0313" CA515 531781 
DNMG431PG-CA525 1^ in 0.0156" CA525 53LK63 VNMG332VF-CA525 X in 0.0313" CA525 53LZ82 
DNMG431PP-CA515 1^ in 0.0156" CA515 53LK66 VNMG333PP-CA515 35 in 0.0469" CA515 53LZ89 
DNMG431PQ-CA515 in 0.0156" CA515 53LK70 VNMG333PQ-CA515 X in 0.0469" CA515 53LZ93 
DNMG431PQ-CA525 У in 0.0156" CA525 53LK71 VNMG333PQ-CA525 ¥% in 0.0469" CA525 53LZ94 
DNMG432KG-CA310 7 іп 0.0313" CA310 53LL20 VNMG333VF-CA515 ¥ in 0.0469" CA515 53LZ97 
DNMG432KG-CA315 Yin 0.0313" CA315 531121 VNMG333VF-CA525 іп 0.0469" СА525 531798 
DNMG432KH-CA310 1^ in 0.0313" CA310 53LL23 VNMG3305PP-CA515 35 in 0.0079" CA515 531733 
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MACHINING Scan. Order. Done. 7 
Turning Inserts Details on page A1. E 


For more information on Turning Inserts ANSI Standards, see grainger.com/cuttingtoolansistandards 


CNGP OS CNMA 


DNMG VNMG 


WIDIA 


= First Choice Grades 
Turning Inserts | P | - Stel | WK2OCT,WNMSCT, WP15CT, WP25CT, WSTOPT, WS25PT 
| : Е | M | StailessSteel | WM25CT, М/510РТ, WS25CT 
= Negative rake = Clamp mount = Priced each, sold in pkg. of 10 only WK20CT, WP15CT, WP25CT, WS10PT, WS25PT 
Note: For additional sizes, go to Grainger.com®. 
Item 
ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. 
Rhombic CNMG544RH 98 іп 0.063" WK20CT 433U40 
CNGP430 іп 0.004" М/510РТ 433W54 CNMG642MS Yin 0.031" М/510РТ 433Y98 
CNGP431 VAI 0.016" WS10PT 433W56 CNMG642MS Yin 0.031" WS25PT 433799 
CNGP4305 Yin 0.008" М/510РТ 433W55 CNMG642RH 34 in 0.031" WP15CT 433P04 
CNMA431 VA 0.016" WK20CT 433197 CNMG642RH 3A in 0.031" WP25CT 433R86 
CNMA432 Yin 0.031" WK20CT 433198 CNMG643MR % in 0.047" WP25CT 433N28 
CNMA433 Ye in 0.047" WK20CT 433799 CNMG643MR Yin 0.047" WP15CT 433R17 
CNMA434 VA 0.063" WK20CT 433U01 CNMG643MS Yin 0.047" WS10PT 433202 
CNMA543 Hin 0.047" WK20CT 433U03 CNMG643MS % in 0.047" WS25PT 433203 
CNMA544 S6 in 0.063" WK20CT 433U04 CNMG643RH 34 in 0.047" WP15CT 433P05 
CNMG431FF VA 0.016" WP15CT 433P25 CNMG643RH 34 in 0.047" WP25CT 433R87 
CNMG431MR Ye in 0.016" WP25CT 433N22 CNMG643RH Yin 0.047" WK20CT 433U42 
CNMG431MR VA 0.016" WP15CT 433R10 CNMG643UR Yin 0.047" WM25CT 433K34 
CNMG431MS win 0.016" М/510РТ 433Ү80 CNMG643UR 3A in 0.047" WP25CT 433M85 
CNMG431MS VA 0.016" WS25PT 43381 CNMG643UR % in 0.047" WS25PT 433W16 
CNMG431UM Yo in 0.016" WM25CT 433U78 CNMG644MR 3A in 0.063" WP25CT 433N31 
CNMG431UR Yin 0.016" WM25CT 433K27 CNMG644MR Yin 0.063" WP15CT 433R18 
CNMG431UR VA 0.016" WP25CT 433M78 CNMG644MS Yin 0.063" WS10PT 433205 
CNMG431UR Ye in 0.016" М/510РТ 433W88 CNMG644MS Yin 0.063" WS25PT 433206 
CNMG431UR Vain 0.016" WS25PT 433W89 CNMG644RH 34 in 0.063" WP15CT 433P06 
CNMG432FF Yin 0.031" WP15CT 433P26 CNMG644RH 34 in 0.063" WP25CT 433R88 
CNMG432MR VA 0.031" WP25CT 433N23 CNMG646RH 3A in 0.094" WP25CT 433R89 
CNMG432MR VA 0.031" WP15CT 433R11 DNMG332FF 36 in 0.031" WP15CT 433P29 
CNMG432MS Yin 0.031" М/510РТ 433Y83 DNMG332MR 36 in 0.031" WP25CT 433N32 
CNMG432MS Yin 0.031" WS25PT 433Y84 DNMG332MR 36 in 0.031" WP15CT 433R19 
CNMG432RH Yo in 0.031" WP15CT 433N97 DNMG332MS 36in 0.031" WS10PT 433208 
CNMG432RH Ya in 0.031" WP25CT 433R80 DNMG332MS Win 0.031" WS25PT 433209 
CNMG432RH VA 0.031" WK20CT 433U35 DNMG431FF Vein 0.016" WP15CT 433P30 
CNMG432UM Ye in 0.031" WM25CT 433U79 DNMG431MR VA 0.016" WP25CT 433N33 
CNMG432UR Vain 0.031" WM25CT 433K28 DNMG431MR Vein 0.016" WP15CT 433R20 
CNMG432UR Yin 0.031" WP25CT 433M79 DNMG431MS Vein 0.016" WS10PT 433711 
CNMG432UR Vain 0.031" М/510РТ 433V99 ПММ0431М5 VA 0.016" WS25PT 433712 
CNMG432UR VA 0.031" WS25PT 433W01 DNMG431UM іп 0.016" WM25CT 433U84 
CNMG433MR Yin 0.047" WP25CT 433N24 DNMG432FF win 0.031" WP15CT 433P31 
CNMG433MR Vain 0.047" WP15CT 433R12 DNMG432MR Vein 0.031" WP25CT 433N34 
CNMG433MS Ye in 0.047 WS10PT 433Y86 DNMG432MR Vein 0.031" WP15CT 433R21 
CNMG433MS VA 0.047" WS25PT 433Y87 ПММ0432М5 Vein 0.031" М/510РТ 433714 
CNMG433RH Ye in 0.047" WP15CT 433N98 ПММ0432М5 VA 0.031" WS25PT 433215 
CNMG433RH Yin 0.047" WP25CT 433R81 DNMG432RH VA 0.031" WP25CT 433R90 
CNMG433RH VA 0.047" WK20CT 433U36 DNMG432RH Yin 0.031" WK20CT 433U44 
CNMG433UR Ye in 0.047" WM25CT 433K29 DNMG432UM Vein 0.031" WM25CT 433U85 
CNMG433UR VA 0.047" WP25CT 433M80 DNMG432UR VA 0.031" WM25CT 433K37 
CNMG433UR Yin 0.047" WS10PT 4331102 DNMG432UR VA 0.031" WP25CT 433M89 
CNMG433UR Ye in 0.047" WS25PT 433W03 DNMG432UR Yin 0.031" WS25PT 433W94 
CNMG434MR VAI 0.063" WP25CT 433Y08 DNMG433MR Yin 0.047" WP25CT 433N35 
CNMG434MS Yin 0.063" М/510РТ 433Ү89 DNMG433MR Vein 0.047" WP15CT 433R22 
CNMG434RH Vain 0.063" WP25CT 433R82 ПММ0433М5 ҮЙІП 0.047" М/510РТ 433717 
CNMG434UR Yin 0.063" WM25CT 433K30 DNMG433MS Vein 0.047" WS25PT 433218 
CNMG434UR Ye in 0.063" WP25CT 433М81 DNMG433UR VA 0.047" WP25CT 433M90 
CNMG434UR VAI 0.063" WS10PT 433X84 DNMG433UR Vein 0.047" WS25PT 433W96 
CNMG542MR 56 in 0.031" WP25CT 433N25 DNMG543RH іп 0.047" WP15CT 433P09 
CNMG542MR Sin 0.031" WP15CT 433R14 DNMG543RH 56 in 0.047" WP25CT 433R95 
CNMG542MS Sin 0.031" WS10PT 433Y92 VNMG331FF 36 in 0.016" WP15CT 433P43 
CNMG542MS Sin 0.031" WS25PT 433Y93 VNMG331MS Win 0.016" М/510РТ 433756 
CNMG542RH ¥ in 0.031" WP25CT 433R83 VNMG331MS 36 in 0.016" WS25PT 433757 
CNMG542RH 56 in 0.031" WK20CT 433U38 VNMG332FF 36 in 0.031" WP15CT 433P44 
CNMG542UR 56 in 0.031" WM25CT 433K31 VNMG332MR 36 in 0.031" WP25CT 433N48 
CNMG542UR Sin 0.031" WP25CT 433M82 VNMG332MR 36 in 0.031" WP15CT 433R35 
CNMG543MR Sin 0.047" WP25CT 433N26 VNMG332MS Win 0.031" WS10PT 433759 
CNMG543MR ¥ in 0.047" WP15CT 433R15 VNMG332MS % in 0.031" WS25PT 433260 
CNMG543MS 56 in 0.047" М/510РТ 433Y95 VNMG332RH %1п 0.031" WP25CT 433T15 
CNMG543MS Win 0.047" WS25PT 433Y96 VNMG332UR 36 in 0.031" WM25CT 433K56 
CNMG543RH Hin 0.047" WP15CT 433P02 VNMG332UR 36 in 0.031" WP25CT 433N08 
CNMG543RH Sin 0.047" WP25CT 433R84 VNMG431MS VA 0.016" М/510РТ 433262 
CNMG543RH ¥ in 0.047" WK20CT 433U39 VNMG431MS Yin 0.016" WS25PT 433263 
CNMG543UR 56 in 0.047" WM25CT 433K32 VNMG432MS VA 0.031" М/510РТ 433765 
CNMG543UR Win 0.047" WP25CT 433M83 VNMG432MS Yin 0.031" WS25PT 433266 
CNMG543UR Hin 0.047" WS10PT 433W90 VNMG432RH Vein 0.031" WP25CT 433716 
CNMG544MR Yin 0.063" WP25CT 433N27 VNMG433RH VA 0.047" WP15CT 433P21 
CNMG544MR ¥ in 0.063" WP15CT 433R16 VNMG433RH Yin 0.047" WP25CT 433117 
CNMG544RH ¥ in 0.063" WP25CT 433R85 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Tool Holders and Grooving Inserts 


For more information on Turning Inserts ANSI Standards, see grainger.com/cuttingtoolansistandards 
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Grooving Tool Holder 


LEFT HAND RIGHT HAND 35RG83 
Item Item 
ANSI No. No. ANSI No. No. 
For Use With GX Series Inserts LEFT HAND RIGHT HAND 
G1011.1616L-2121GX24 35RG83 - - Item Item 
For Use With SX Series Inserts ANSI No. No. ANSI No. No. 
G2012.08L-2T168X-P 35RF61 G2012.08R-2T16SX-P 35RF63 G2012.16L-51408X-P 35RF73 62012.16Ң-57406Х-Р 35RF75 
G2012.10L-3116SX-P 35RF66 62012.108-91166Х-Р 35RF68 G2012.1616L-3116SX-P 35RF50 G2012.1616R-3116SX-P 35RF52 
62012.101-27166Х-Р 35RF65 62012.108-21166Х-Р 35RF67 62012.16161-27166Х-Р 35RF49 G2012.1616R-2T16SX-P 35RF51 
62012.121-27206Х-Р 35RF69 62012.12Ң-21206Х-Р 35RF70 62012.20201-27205Х-Р 35RF53 G2012.2020R-2T20SX-P 35RF54 
62012.12121-3Т165Х-Р 35RF46 G2012.1212R-3116SX-P 35RF48 62012.25251-6Т406Х-Р 35RF58 G2012.2525R-6T40SX-P 35RF60 
G2012.1212L-2T168X-P 35RF45 G2012.1212R-2T165X-P 35RF47 62012.25251-57406Х-Р 35RF57 G2012.2525R-51T40SX-P 35RF59 
G2012.16L-61408X-P 35RF74 G2012.16R-6140SX-P 35RF76 G2042.32L-4T338X-C 35RG79 62042.32Ң-41236Х-С 358082 
Item 
ANSI No. Style w Grade No. 
GX24-2E300N03-UD4 GX24 3.00mm WKP23S _ 35RG04 
35RF80 GX24-2E300N03-UD4 6X24 3.00mm WKP13S  35В014 
GX24-2E300N03-UD4 6X24 3.00mm WKP33S 358621 
--|шектен GX24-2E300N03-UF4 GX24 3.00mm М/КР235 35RF94 
GX24-2E300N15-RD4 6X24 3.00mm WKP23S | 35RG48 
Indexable GX24-2E318N03-UD4 GX24 3.18mm WKP23S 358605 
GX24-2E318N16-RD4 6X24 3.18mm WKP23S 358049 
Grooving Inserts GX24-3E400N03-CE4 6X24 4.00mm WKP23S 358844 
g GX24-3E400N04-GD3 6X24 4.00mm WKP23S 358038 
: GX24-3E400N04-UA4 GX24 4.00mm WKP33S | 358867 
= Sold in pkg. of 10 only GX24-3E400N04-UA4 GX24 4.00mm WKP13S  35RG68 
Note: For additional sizes, go to Grainger.com®. GX24-3E400N04-UD4 GX24 4.00mm М/КР235 35RG06 
аа кн РЕКА GX24-3E400N04-UD4 GX24 4.00mm WKP13S 354015 
Е j 1 
-——— сааи ж БЕ — 
on Ferrous x S р; 
М Stainless WEWT3S; WSM23S, WSNI33, WSM33S, 17507435; WSPA3 EA 0021 gomm ИКР25 __ ЗАВО? 
Р Steel WSMTSS, WSM238, WSM33, WSM33S, WSM438, GX24-3E400N08-UD4 GX24 4.00mm WKP33S  35R623 
WSP43, WKP13S, WKP23S , WKP33S, WPP23 D 
S SuperAlloy — WSM13S, WSM235, WSM33, WSM33S, WSM43S, WSP43 MEM e 4.00mm DLE CENE UT: 
: : 2 : 2 GX24-3E475N04-UFA GX24 4.75mm WKP23S  35RF97 
Item GX24-3EBOONO3-CE4 GX24 5.00mm WKP23S 354045 
ANSI No. Style w Grade No. GX24-3E500N04-GD3 GX24 5.00mm WKP23S 358839 
Left Hand GX24-3E500N04-UA4 6Х24 5.00mm WKP33S 35RG69 
GX24-2E300L6-CE4 6Х24 3.00mm WKP23S  35RG41 GX24-3E500N04-UA4 6Х24 5.00mm WKP13S 358870 
FX4.1-E410L6-CE4 WSM33 Pressed 410mm WSM33 30ЕТ81 GX24-3E500N04-UD4 X24 5.00mm WKP23S 358808 
GX16-1E200L6-CE4 WSM33S Pressed 2.00mm WSM33S  30EUS3 GX24-3E500N04-UD4 GX24 5.00mm WKP13S 358017 
GX16-1E200L6-CF5 WSM33S Pressed 2.00mm WSM33S  30EU59 GX24-3E500N04-UD4 GX24 5.00тт \ҮКРЗ35  35RG24 
GX16-1E200L6-CF6 WSM33S Pressed 2.00mm WSM33S  30EU65 GX24-3E500N04-UF 6Х24 5.00тт WKP23S |  35RF98 
GX16-2E300L6-CE4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM335  30EW44 GX24-3E500N08-UD4 GX24 5.00mm WKP23S 358609 
GX16-2E300L6-CF5 WSM33S Pressed 3.00mm WSM335  30EW48 GX24-3E500N08-UD4 GX24 5.00mm WKP13S 358618 
GX24-2E300L6-CE4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S  30EX97 GX24-3ES00N08-UD4 GX24 5.00mm WKP33S | 358025 
GX24-2E300L6-CF5 WSM33S Pressed 3.00mm М/5М335  30ЕҮ02 GX24-3E500N08-UF GX24 5.00mm WKP23S  35RF99 
GX24-2E300L6-CF6 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S  30ЕҮ07 GX24-3ES00N25-RD4 GX24 5.00mm WKP23S  35RG52 
GX24-3E400L6-CE4 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30Е708 GX24-4E600N03-CE4 GX24 6.00mm WKP23S 358046 
GX24-3E400L6-CF5 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30Е213 GX24-4E600N05-GD3 6Х24 6.00mm WKP23S 358640 
GX24-2E300L6-CE4 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30ЕХ98 GX24-4E600N05-UA4 GX24 6.00mm WKP33S 358871 
GX24-2E300L6-CF5 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EY04 GX24-4E600N05-UA4 GX24 6.00mm WKP13S 358072 
Neutral GX24-4EG00N05-UD4 GX24 6.00mm WKP23S 358010 
GX09-1E200N02-GD3 GX09 2.00mm WKP23S 354628 GX24-4EG00N05-UD4 6Х24 6.00mm WKP13S 358619 
GX09-1E250N02-GD3 GX09 2.50mm WKP23S 354629 GX24-4EG00N05-UD4 6X24 6.00mm WKP33S 358626 
GX09-2E300N03-GD3 GX09 3.00mm WKP23S 354030 GX24-4E600N05-UF4 6Х24 6.00mm WKP23S 358601 
GX16-1E200N02-GD3 GX16 2.00mm WKP23S 358032 GX24-4EG00N08-UD4 6Х24 6.00mm WKP235 358611 
GX16-1E200N02-UM. GX16 2.00mm WKP13S 354056 GX24-4EG00N08-UD4 6X24 6.00mm WKP13S 358620 
GX16-1E200N02-UD4 GX16 2.00mm WKP23S | 35RF80 GX24-4E600N08-UD4 6Х24 6.00mm WKP33S | 358027 
GX16-1E200N02-UD4 GX16 2.00mm WSM33S 35RF81 GX24-4EG00NO8-UFA 6X24 6.00mm WKP23S 358802 
GX16-1E200N02-UF GX16 2.00mm WKP23S 35RF88 GX24-4EG00N30-RD4 6Х24 6.00mm WKP23S 358853 
GX16-1E200N10-RD4 GX16 2.00mm WKP23S  35RG47 GX24-4E635N05-UF4 6Х24 6.35mm WKP23S 358003 
GX16-1E250N02-GD3 GX16 2.50mm WKP23S 358033 GX24-4E635N32-RD4 6X24 6.35mm WKP23S 358054 
GX16-1E250N02-UF GX16 2.50mm WKP23S  35RF89 GX30-5E800N08-UD4 GX30 8.00mm WKP23S 358012 
GX16-2E300N03-GD3 GX16 3.00mm WKP23S 358634 GX30-5E800N12-UD4 GX30 8.00mm WKP23S 358013 
GX16-2E300N03-UA4 6Х16 3.00mm WKP33S _ 358657 @X30-5EB00N40-RD4 GX30 8.00mm WKP23S 358055 
GX16-2E300N03-UA4 GX16 3.00mm WKP13S 358058 GX24-2E300N03-UD6 WSM23S Pressed 3.00mm WSM23S 30EY45 
GX16-2E300N03-UD4 GX16 3.00mm WKP23S  35RF82 GX24-4E635N32-RD4 WSM33S Pressed Vain WSM33S  30FA99 
GX16-2E300N03-UD4 GX16 3.00mm WSM33S  35RF83 GX24-4E635N05-UFA WSM33S Pressed Vain WSM33S  30FA97 
GX16-2E300N03-UF. GX16 3.00mm WKP23S  35RF90 GX24-4EG00NO5-UFA WSM33S Pressed 6.00mm WSM33S  30ҒА80 
GX16-2E300N15-RD4 GX16 3.00mm WSM23S 358089 GX16-1E200N02-CEA WSM33S Pressed 2.00mm WSM33S 30EU87 
GX16-2E300N15-RD4 GX16 3.00mm WSM33S 358090 GX24-3E400N08-UF4 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S  30EZ58 
GX24-3E400N20-RD4 GX24 4.00mm WKP23S 358050 GX24-2E318N03-UFA WSM33S Pressed Yin WSM33S  30EY83 
GX16-3E400N04-GD3 GX16 4.00mm WKP23S | 358035 GX16-3E400N04-UF4 М/5М838 Pressed 4.00mm WSM33S  30EX39 
GX16-3E400N04-UA4 GX16 4.00mm WKP33S | 358059 GX24-2E300N030-GD3 WSM33 Pressed 3.00mm WSM33 30EY28 
GX16-3E400N04-UA4 GX16 4.00mm WKP13S 358060 GX24-4E600N30-RD4 WSM33S Pressed 6.00mm WSM33S  30ҒА04 
GX16-3E400N04-UD4 6Х16 4.00mm WKP23S 35RFB84 GX24-3E400N040-UA4 WAK20 Pressed 4.00mm WAK20 30EZ34 
GX16-3E400N04-UD4 GX16 4.00mm WSM33S 35RF85 GX24-3E500N040-UA4 WAK20 Pressed 5.00mm WAK20 30EZ99 
GX16-3E400N04-UF4 GX16 4.00mm WKP23S | 35RF81 GX24-4R300N-RK8 WK1 Pressed 6.00mm WKI 30FC01 
GX16-3E500N04-GD3 GX16 5.00mm WKP23S 358036 GX24-2E300N020-CE4 WPP23 Pressed 3.00mm WPP23 30EY12 
GX16-3E500N04-UD4 6Х16 5.00mm WKP23S _ З5ВЕВ6 FX3.1-E310N015-CE4 WPP23 Pressed 3.10mm WPP23 30ET62 
@X16-3E500N04-UD4 6Х16 5.00mm WSM33S З5ВЕ87 GX24-2E300N15-RF8 WSM13S Pressed 3.00mm WSM13S  30EYS9 
GX16-3E500N04-UF4 GX16 5.00mm WKP23S | 35RF92 GX24-3E400N20-RF8 WSM13S Pressed 4.00mm WSM13S  30EZ65 
GX16-4E600N05-UA4 GX16 6.00mm WKP13S 358064 GX24-3E500N25-RF8 WSM13S Pressed 5.00mm WSM13S 30FA34 
GX16-4E600N05-UFA 6Х16 6.00mm WKP23S | 35RF93 GX24-4E600N30-RF8 WSM13S Pressed 6.00mm WSM13S  30ҒА05 
GX24-2E300N02-CE4 GX24 3.00mm WKP23S 358842 GX16-1E200N02-GD6 WSM23S Pressed 2.00mm WSM23S  30EUS8 
GX24-2E300N03-GD3 GX24 3.00mm WKP23S 358037 GX16-1E200N10-RD4 WSM23S Pressed 2.00mm WSM23S 30Е/12 
GX24-2E300N03-UA4 GX24 3.00mm WKP33S | 35RG65 GX16-2E300N03-GD6 WSM23S Pressed 3.00mm WSM23S 30ЕМ/88 
GX24-2E300N03-UA4 GX24 3.00mm WKP13S 358066 GX24-2E300N03-GD6 WSM23S Pressed 3.00mm WSM23S 30EY41 
[continuen | | 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2305 
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Grooving Inserts Details on page A1. 


For more information on Turning Inserts ANSI Standards, see grainger.com/cuttingtoolansistandards 
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Indexable Grooving Inserts 
= Sold in pkg. of 10 only 


Note: For additional sizes, go to Grainger.com®. 
Item Item 
ANSI No. Style w Grade No. ANSI No. Style w Grade No. 

Neutral (Cont.) GX24-3E500N04-GD6 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30FA12 
GX24-2E300N15-RF8 WSM23S Pressed 3.00mm М/5М235 30EY61 GX24-3E500N04-UD6 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30FA16 
GX16-3E400N04-GD6 WSM23S Pressed 4.00mm М/5М235 30EX31 GX24-3E500N04-UF4 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30FA18 
GX24-3E400N04-GD6 WSM23S Pressed 4.00mm М/5М235 30Е744 GX24-3E500N08-UF4 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30ҒА24 
GX24-3E400N04-UD6 WSM23S Pressed 4.00mm WSM23S 30Е748 GX24-3E500N25-RD4 WSM33S Pressed 5.00mm М/5М335 30FA33 
GX24-3E400N20-RF8 WSM23S Pressed 4.00mm WSM23S 30EZ67 GX24-3F500N03-CF5 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30ҒА49 
GX24-3E500N04-GD6 WSM23S Pressed 5.00mm WSM23S 30FA10 GX16-4E600N05-UF4 WSM33S Pressed 6.00mm WSM33S 30EX91 
GX24-3E500N04-UD6 WSM23S Pressed 5.00mm WSM23S 30FA14 GX24-4E600N03-CE4 WSM33S Pressed 6.00mm WSM33S 30ҒА56 
GX24-3E500N25-RF8 WSM23S Pressed 5.00mm М/5М235 30FA35 GX24-4E600N05-GD3 WSM33S Pressed 6.00mm WSM33S 30ҒА68 
GX24-4E600N05-GD6 WSM23S Pressed 6.00mm WSM23S 30FA72 GX24-4E600N05-GD6 WSM33S Pressed 6.00mm WSM33S 30FA74 
GX24-4E600N05-UD6 WSM23S Pressed 6.00mm WSM23S 30FA76 GX24-4E600N05-UD6 WSM33S Pressed 6.00mm WSM33S 30FA78 
GX24-4E600N30-RF8 WSM23S Pressed 6.00mm WSM23S 30FA96 GX24-4E600N08-UF4 WSM33S Pressed 6.00mm WSM33S 30ҒА86 
GX16-1E200N020-CE4 WSM33 Pressed 2.00mm WSM33 30EU70 GX09-1E200N02-GD3 WSM43S Pressed 2.00mm WSM43S 30EU23 
GX16-1E200N020-CF5 WSM33 Pressed 2.00mm WSM33 30EU72 GX09-1E200N02-UF4 WSM43S Pressed 2.00mm WSM43S 30EU27 
GX16-1E200N020-CF6 WSM33 Pressed 2.00mm WSM33 30EU75 GX16-1E200N02-CE4 WSM43S Pressed 2.00mm WSM43S 30EU88 
GX16-1E200N020-UF4 WSM33 Pressed 2.00mm WSM33 30EU85 GX16-1E200N02-CF5 WSM43S Pressed 2.00mm WSM43S 30EU90 
GX16-2E300N020-CF6 WSM33 Pressed 3.00mm WSM33 30EW63 GX16-1E200N02-CF6 WSM43S Pressed 2.00mm WSM43S 30EU92 
GX16-2E300N030-UF4 WSM33 Pressed 3.00mm WSM33 30EW82 GX16-1E200N02-GD3 WSM43S Pressed 2.00mm WSM43S 30EU96 
GX24-2E300N020-CE4 WSM33 Pressed 3.00mm WSM33 30EY13 GX16-1E200N02-UF4 WSM43S Pressed 2.00mm WSM43S 30EV09 
GX24-2E300N020-CF6 WSM33 Pressed 3.00mm WSM33 30EY17 GX09-1E250N02-GD3 WSM43S Pressed 2.50mm WSM43S 30EU31 
GX24-2E300N030-UF4 WSM33 Pressed 3.00mm WSM33 30EY35 GX16-1E250N02-CE4 WSM43S Pressed 2.50mm WSM43S 30EV67 
FX3.1-E310N015-CE4 WSM33 Pressed 3.10mm WSM33 30ET63 GX16-1E250N02-CF5 WSM43S Pressed 2.50mm WSM43S 30EV69 
GX24-3E400N040-UF4 WSM33 Pressed 4.00mm WSM33 30EZ38 GX16-1E250N02-UF4 WSM43S Pressed 2.50mm WSM43S 30EV89 
FX4.1-E410N020-CE4 WSM33 Pressed 4.10mm WSM33 30ЕТ88 GX09-2E300N03-GD3 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EU40 
GX16-0E150N01-CF6 WSM33S Pressed 1.50mm М/5М335 30EU49 GX09-2E300N03-UF4 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EU44 
GX09-1E200N02-GD3 WSM33S Pressed 2.00mm М/5М335 30EU21 GX16-2E300N02-CE4 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EW66 
GX09-1E200N02-UF4 WSM33S Pressed 2.00mm WSM33S 30EU25 GX16-2E300N02-CF5 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EW68 
GX16-1E200N02-CF5 WSM33S Pressed 2.00mm М/5М335 30EU89 GX16-2E300N02-CF6 WSM43S Pressed 3.00mm М/5М435 30EW72 
GX16-1E200N02-CF6 WSM33S Pressed 2.00mm М/5М335 30EU91 GX16-2E300N03-UF4 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EW98 
GX16-1E200N02-GD3 WSM33S Pressed 2.00mm М/5М335 30EU94 GX24-2E300N02-CE4 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EY20 
GX16-1E200N02-GD6 WSM33S Pressed 2.00mm М/5М335 30EVO1 GX24-2E300N02-CF5 WSM43S Pressed 3.00mm М/5М435 30ЕҮ22 
GX16-1E200N02-UD6 WSM33S Pressed 2.00mm М/5М335 30Е/05 GX24-2E300N02-CF6 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30ЕҮ25 
GX16-1E200N02-UF4 WSM33S Pressed 2.00mm М/5М335 30Е/07 GX24-2E300N03-GD3 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EY39 
GX16-1E200N10-RD4 WSM33S Pressed 2.00mm WSM33S 30EV13 GX24-2E300N03-UF4 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EY51 
GX16-1E239N12-RD4 WSM33S Pressed 35 in WSM33S 30EV33 GX24-2F300N02-CE4 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EY97 
GX09-1E250N02-GD3 WSM33S Pressed 2.50mm WSM33S 30EU29 GX24-2F300N02-CF5 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EZ01 
GX16-1E250N02-CE4 WSM33S Pressed 2.50mm М/5М335 30EV66 GX24-3E400N02-CF5 WSM43S Pressed 4.00mm WSM43S 30EZ22 
GX16-1E250N02-CF5 WSM33S Pressed 2.50mm WSM33S 30EV68 GX24-3E400N03-CE4 WSM43S Pressed 4.00mm WSM43S 30EZ28 
GX16-1E250N02-CF6 WSM33S Pressed 2.50mm WSM33S 30EV71 GX24-3E400N04-GD3 WSM43S Pressed 4.00mm WSM43S 30EZ42 
GX16-1E250N02-GD3 WSM33S Pressed 2.50mm WSM33S 30EV75 GX24-3E400N04-UF4 WSM43S Pressed 4.00mm WSM43S 30EZ54 
GX16-1E250N02-UF4 WSM33S Pressed 2.50mm WSM33S 30Е/87 GX24-3F400N03-CE4 WSM43S Pressed 4.00mm WSM43S 30FA45 
GX09-2E300N03-GD3 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EU38 GX24-3E500N03-CE4 WSM43S Pressed 5.00mm WSM43S 30EZ89 
GX09-2E300N03-UF4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EU42 GX24-3E500N03-CF5 WSM43S Pressed 5.00mm WSM43S 30EZ93 
GX16-2E300N02-CE4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EW65 GX24-3E500N04-UF4 WSM43S Pressed 5.00mm WSM43S 30FA20 
GX16-2E300N02-CF5 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EW67 GX24-4E600N03-CE4 WSM43S Pressed 6.00mm М/5М435 30ҒА57 
GX16-2E300N02-CF6 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EW70 GX24-4E600N05-UF4 WSM43S Pressed 6.00mm WSM43S 30ҒА82 
GX16-2E300N03-GD3 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EW84 GX16-1E200N020-UF4 WSP43 Pressed 2.00mm WSP43 30EU86 
GX16-2E300N03-GD6 WSM33S Pressed 3.00mm М/5М335 30Е//90 FX3.1-E310N015-CE4 WSP43 Pressed 3.10mm WSP43 30ET64 
GX16-2E300N03-UD6 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EW94 FX4.1-E410N020-CE4 WSP43 Pressed 4.10mm WSP43 30ET89 
GX16-2E300N03-UF4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EW96 FX4.1-E410N020-CE6 WSP43 Pressed 4.10mm WSP43 30ET92 
GX24-2E300N02-CE4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30ЕҮ19 Right Hand 

GX24-2E300N02-CF5 WSM33S Pressed 3.00mm М/5М335 30ЕҮ21 GX24-2E300R6-CE4 GX24 3.00mm WKP23S 35RG43 
GX24-2E300N02-CF6 WSM33S Pressed 3.00mm М/5М335 30ЕҮ23 GX16-2E300R6-CF6 WSM33 Pressed 3.00mm WSM33 30EX11 
GX24-2E300N03-GD3 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EY37 GX16-0E150R10-CF6 WSM33S Pressed 1.50mm WSM33S 30Е050 
GX24-2E300N03-GD6 WSM33S Pressed 3.00mm М/5М335 30ЕҮ43 GX16-1E200R6-CE4 WSM33S Pressed 2.00mm WSM33S 30EV15 
GX24-2E300N03-UD6 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EY47 GX16-1E200R6-CF5 WSM33S Pressed 2.00mm WSM33S 30EV21 
GX24-2E300N03-UF4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EY49 GX16-1E200R6-CF6 WSM33S Pressed 2.00mm WSM33S 30Е/27 
GX24-2E300N15-RD4 М/5М335 Pressed 3.00mm WSM33S 30ЕҮ58 GX16-1E250R6-CE4 WSM33S Pressed 2.50mm WSM33S 30EV92 
GX24-2F300N02-CE4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30ЕҮ96 GX16-1E250R6-CF5 WSM33S Pressed 2.50mm WSM33S 30EV97 
GX24-2F300N02-CF5 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30ЕҮ98 GX16-1E250R6-CF6 WSM33S Pressed 2.50mm WSM33S 30Е//04 
GX24-2F300N02-CF6 WSM33S Pressed 3.00mm М/5М335 30EZ02 GX16-2E300R6-CE4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EX02 
GX24-2E318N16-RD4 WSM33S Pressed Vs in М/5М335 30ЕҮ85 GX16-2E300R6-CF5 WSM33S Pressed 3.00mm М/5М335 30ЕХ06 
GX16-3E400N04-GD3 WSM33S Pressed 4.00mm М/5М335 30ЕХ27 GX16-2E300R6-CF6 WSM33S Pressed 3.00mm М/5М335 30ЕХ12 
GX16-3E400N04-GD6 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EX33 GX24-2E300R6-CE4 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30ЕҮ65 
GX16-3E400N04-UD6 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EX37 GX24-2E300R6-CF5 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30EY71 
GX24-3E400N02-CF5 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EZ20 GX24-2E300R6-CF6 WSM33S Pressed 3.00mm WSM33S 30ЕҮ78 
GX24-3E400N03-CE4 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EZ27 GX24-3E400R6-CE4 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EZ71 
GX24-3E400N04-GD3 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EZ40 GX24-3E400R6-CF5 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EZ75 
GX24-3E400N04-GD6 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EZ46 GX16-1E200R6-CE4 WSM43S Pressed 2.00mm WSM43S 30EV17 
GX24-3E400N04-UD6 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EZ50 GX16-1E200R6-CF5 WSM43S Pressed 2.00mm М/5М435 30EV23 
GX24-3E400N04-UF4 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EZ52 GX16-1E200R6-CF6 WSM43S Pressed 2.00mm WSM43S 30EV29 
GX24-3E400N20-RD4 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30EZ64 GX24-2E300R6-CE4 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30ЕҮ67 
GX24-3F400N02-CF5 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30FA38 GX24-2E300R6-CF5 WSM43S Pressed 3.00mm WSM43S 30EY73 
GX24-3F400N03-CE4 WSM33S Pressed 4.00mm WSM33S 30ҒА44 GX24-2E300R6-CF6 WSM43S Pressed 3.00mm М/5М435 30ЕҮ80 
GX24-3E475N04-UF4 WSM33S Pressed 34e in WSM33S 30EZ80 

GX24-3E475N24-RD4 WSM33S Pressed As in WSM33S 30EZ82 

GX16-3E500N04-GD3 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30EX53 

GX16-3E500N04-GD6 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30ЕХ59 

GX16-3E500N04-UD6 WSM33S Pressed 5.00mm М/5М335 30EX63 

GX16-3E500N04-UF4 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30EX65 

GX24-3E500N03-CE4 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30EZ88 

GX24-3E500N03-CF5 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30EZ91 

GX24-3E500N04-GD3 WSM33S Pressed 5.00mm WSM33S 30ҒА06 
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| Осїадопа! Rectangle Rhombic 
| ODHT LNHU ZDGT 


ISO Grade Application - 
Cast Iron 
- Non Ferrous 
Stainless 
— Steel Wk 3 55. 
“Super Alloy © WSM35,WSM35S | | 


Square Triangular 
— were SPMT Q P 
Milling Inserts “ 


= Sold in pkg. of 10 only — Note: For additional sizes, go to Grainger.com®. 
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Item Item 

ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. 
Ballnose _ ADKT0803PEL-F: І — 0.016" WSP45S 35RD35 
XDMT2506159R-F55 WKP25S 0.984 in 0.625" WKP25S 447728 ADKT0803PEL-F: P355 0.266 in 0.016" WKP35S 44R446 
Octagon В E з ADKTO803PE| — 0.016" WSP45S 35RD36 
ODHTO0504ZZN-F57 WKP35S VATI 0.031" WKP35S 44U165 АОКТОВОЗРЕ K15 0.266 in 0.016" WAK15 44R448 
ODHT0504ZZN-G88 WK10 | Yin 0.031" WK10 44U170 АОКТОВОЗРЕ Р255 0.266 іп 0.016" WKP25S 44R450 
ODHW0605ZZN-A57 WAK15 іп 0.031" WAK15 44U207 АОКТОВОЗРЕ РЗ55 0.266 іп 0.016" WKP35S 44R452 
ODMT0504ZZN-D57 WKP35S Yin 0.031" WKP35S 44U224 ADKT1204PEL-F! _ — 0.031" WSP45S 35RD38 
ODMT0605ZZN-D57 WKP25S іп 0.031" WKP25S 44U236 ADKT1204PEL-F! P355 0.331 in 0.031" WKP35S 44R462 
Parallelogram Yi _ ADKT1204PER-F: — 0.031" WSP45S 35RD39 
ADGT10T3PER-D67 2 — 0.031" WSP45S 35RE10 ADKT1204PE K15 0.331 in 0.031" WAK15 44R464 
ADGTTOT3PER-D67 WKP35S 0.285 in 0.031" WKP35S 44R313 ADKT1204PE P258 0.331 in 0.031" WKP25S 44R466 
ADGTTOT3PER-G77 — 0.031" WSP45S 35RE11 ADKT1204PE P358 0.331 in 0.031" WKP35S 44R468 
ADGT10T330R-D67 — 0.118" WSP45S 35RE09 ADKT1606PEL-F! — 0.031" WSP45S 35RD40 
ADGTO803PER-D51 т — 0.016" WSP45S 35RE05 ADKT1606PEL-F56 WKP35S 0.425 in 0.031" WKP35S 44R471 
ADGTO803PER-D51 WKP25S 0.266 in 0.016" WKP25S 44R274 ADKT1606PER-F56 — 0.031" WSP45S 35RD41 
ADGTO803PER-D51 WKP35S 0.266 in 0.016" WKP35S 44R276 ADKT1606PER-F56 WAK15 0.425 in 0.031" WAK15 44R473 
ADGTO803PER-F56 = 0.016" WSP45S 35RE07 ADK 1606PER-F56 WKP25S 0.425 in 0.031" WKP25S 44R475 
ADGT1204PER-D51 — 0.031" WSP45S 35RE16 ADKT1606PER-F56 WKP35S 0.425 in 0.031" WKP35S 44R477 
ADGT1204PER-D51 WKP25S 0.331 in 0.031" WKP25S 44R331 ADMT10T308R-F56 = 0.031" WSP45S 35RE46 
ADGT1204PER-D51 WKP35S 0.331 in 0.031" WKP35S 44R333 ADMT10T308R-F56 WKP35S 0.285 in 0.031" WKP35S 44R539 
ADGT1204PER-D56 0.031" WSP45S 35RE17 ADMT080302R-F56 — 0.008" WSP45S 35RE36 
ADGT1204PER-D56 WKP25S 0. 3311 in 0.031" WKP25S 44R337 ADMT080302R-F56 WKP35S 0.266 in 0.008" WKP35S 44R480 
ADGT1204PER-D56 WKP35S 0.331 in 0.031" WKP35S 44R339 ADMT080304L-F56 — 0.016" WSP45S 35RE37 
ADGT1204PER-D67 — 0.031" WSP45S 35RE18 ADMTO080304L-F56 WKP35S 0.266 in 0.016" WKP35S 44R485 
ADGT1204PER-D67 WKP35S 0.331 in 0.031" WKP35S 44R343 ADMT080304R-D56 — 0.016" WSP45S 35RE38 
ADGT1204PER-F56 = 0.031" WSP45S 35RE19 ADMT080304R-D56 WAK15 0.266 in 0.016" WAK15 44R487 
ADGT1204PER-G77 = 0.031" WSP45S 35RE20 ADMT080304R-D56 WKP25S 0.266 in 0.016" WKP25S 44R490 
ADGT1606PER-D51 — 0.031" WSP45S 35RE29 ADMT080304R-D56 WKP35S 0.266 in 0.016" WKP35S 44R492 
ADGT1606PER-D51 WKP25S 0.425 in 0.031" WKP25S 44R368 ADMT080304R-F56 = 0.016" WSP45S 35RE39 
ADGT1606PER-D51 WKP35S 0.425 in 0.031" WKP35S 44R370 ADMT080304R-F56 WAK15 0.266 in 0.016" WAK15 44R494 
ADGT1606PER-D56 — 0.031" WSP45S 35RE30 ADMT080304R-F56 WKP25S 0.266 in 0.016" WKP25S 44R497 
ADGT1606PER-D56 WKP25S 0.425 in 0.031" WKP25S 44R374 ADMT080304R-F56 WKP35S 0.266 in 0.016" WKP35S 44R499 
ADGT1606PER-D56 WKP35S 0.425 in 0.031" WKP35S 44R376 ADMT080304R-G56 WKP35S 0.266 in 0.016" WKP35S 44R506 
ADGT1606PER-D67 — 0.031" WSP45S 35RE31 ADMTO080308L-F56 — 0.031" WSP45S 35RE40 
ADGT1606PER-D67 WKP35S 0.425 in 0.031" WKP35S 44R380 ADMTO080308L-F56 WKP35S 0.266 in 0.031" WKP35S 44R512 
ADGT1606PER-F56 — 0.031" WSP45S 35RE32 ADMT080308R-F56 = 0.031" WSP45S 35RE41 
ADGT1606PER-G77 — 0.031" WSP45S 35RE33 ADMT080308R-F56 WKP35S 0.266 in 0.031" WKP35S 44R515 
ADGT1807PER-D51 WKP35S 0.571 in 0.047" WKP35S 44R390 ADMT080312R-F56 = 0.047" WSP45S 35RE42 
ADGT1807PER-D56 = 0.047" WSP45S 35RE35 ADMT080312R-F56 WKP35S 0.266 in 0.047" WKP35S 44R520 
ADGT1807PER-D56 WKP35S 0.571 in 0.047" WKP35S 44R395 ADMT080316R-F56 = 0.063" WSP45S 35RE43 
ADGT120404R-F56 — 0.016" WSP45S 35RE12 ADMT080316R-F56 WKP35S 0.266 in 0.063" WKP35S 44R524 
ADGT120416R-D67 = 0.063" WSP45S 35RE13 ADMT120404R-F56 — 0.016" WSP45S 35RE53 
ADGT120430R-F56 — 0.118" WSP45S 35RE14 ADMT120408R-D56 WKP35S 0.331 in 0.031" WKP35S 44R595 
ADGT120440R-F56 — 0.157" WSP45S 35RE15 ADMT160608R-F56 WKP25S 0.425 in 0.031" WKP25S 44R671 
ADGT160612R-F56 — 0.047" WSP45S 35RE21 ADMT160608R-G56 WKP35S 0.425 in 0.031" WKP35S 44R679 
ADGT160616R-D67 = 0.063" WSP45S 35RE22 ADMT160612R-F56 = 0.047" WSP45S 35RE68 
ADGT160616R-F56 — 0.063" WSP45S 35RE23 XDMT16T3095R-F55 — 0.375" WSP45S 35RD21 
ADGT160620R-F56 — 0.079" WSP45S 35RE24 Rectangle 
ADGT160632R-F56 — 0.126" WSP45S 35RE26 LNHU090420R-L55T WSM35S 0.3540 in 0.016" WSM35S 44R832 
ADGT160640R-F56 — 0.157" WSP45S 35RE27 LNHU130608R-L55T WSM35S 0.5120 in 0.031" WSM35S 44R860 
ADHT10T3PER-G88 WK10 0.285 in 0.031" WK10 44R403 LNHU130632R-L55T WSP45S 0.5120 in 0.126" WSP45S 44R874 
ADHT10T3PER-G88 WXN15 0.285 in 0.031" WXN15 44R404 Rhombic 
ADHTO803PEL-G88 WXN15 0.266 in 0.016" WXN15 44R399 LNGX130708R-L55 WKP25S 0.4330 in 0.031" WKP25S 44R752 
ADHTO803PER-G88 WK10 0.266 in 0.016" WK10 44R401 LNGX130708R-L88 WK10 0.4330 in 0.031" WK10 44R757 
ADHTO803PER-G88 WXN15 0.266 in 0.016" WXN15 44R402 LNHUO090412R-L55T WSP45S 0.3540 in 0.016" WSP45S 44R831 
ADHT1204PEL-G88 WXN15 0.331 in 0.031" WXN15 44R422 LNHX070204-F57T WKP25S 0.2750 in 0.016" WKP25S 44R891 
ADHT1204PER-G88 WK10 0.331 in 0.031" WK10 44R423 LPMT15T308R-D51 WKP25S 36 in 0.031" WKP25S 447595 
ADHT1204PER-G88 WXN15 0.331 in 0.031" WXN15 44R424 LPMT150412R-D51 WKP35S Yin 0.047" WKP35S 441587 
ADHT1606PEL-G88 WXN15 0.425 in 0.031" WXN15 44R442 ZDGT150404R-K85 WK10 0.5910 in 0.016" М/КІ0 44Т762 
ADHT1606PER-G88 WK10 0.425 in 0.031" WK10 44R443 Square К В 
ADHT1606PER-G88 WXN15 0.425 in 0.031" WXN15 44R444 SDMWOSTS3AEN-A57 WKP25S 36 in 0.020" WKP25S 441527 
ADHT120416L-G88 WXN15 0.331 in 0.063" WXN15 44R406 SDMWOS9T3AEN-A57 WKP35S 36 in 0.020" WKP35S 44T529 
ADHT120416R-G88 WK10 - 0.331 in 0.063" WK10 44R407 SNGX1205ANN-F57 А Yin Chamfer WSP45S 35RD51 
ADHT120416R-G88 WXN15 0.331 in 0.063" WXN15 44R408 SNGX1205ANN-F57 WKP35S Yin 0.059" WKP35S 441957 
ADHT120430L-G88 WXN15 0.331 in 0.118" WXN15 44R414 SNGX1205ZNN-F67 WKP35S Yin 0.047" WKP35S 440001 
ADHT120430R-G88 WK10 0.331 in 0.118" WK10. 44R415 SNHX1205ANN-K88 WK10 - Yin 0.059" WK10. 44U023 
ADHT120430R-G88 WXN15 0.331 in 0.118" WXN15 44R416 SNHX1205ANN-K88 WXN15 Yin 0.059" WXN15 44U024 
ADHT120440L-G88 WXN15 0.331 in 0.157" WXN15 44R418 SNMX1205ANN-F57 WKP35S win 0.059" WKP35S 44U068 
ADHT120440R-G88 WK10 0.331 in 0.157" WK10 44R419 SNMX120512-F57 WKP35S win 0.047" WKP35S 440038 
ADHT160616L-G88 WXN15 0.425 in 0.063" WXN15 44R426 SPMT120408-D51 WKP35S Yin 0.031" WKP35S 441448 
ADHT160616R-G88 WK10 0.425 in 0.063" WK10 44R427 Triangle j 
ADHT160616R-G88 WXN15 0.425 in 0.063" WXN15 44R428 P26335R14 36 in 0.047" WSP45S 35RD70 
ADHT160630R-G88 WK10 0.425 in 0.118" WK10 44R435 P26335R14 WKP35S 36 in 0.047" WKP35S 447615 
ADHT160640R-G88 WK10 0.425 in 0.157" WK10 44R439 P26339R25 0.5120 in 0.079" WSP45S 35RD77 
ADKT10T3PER-F56 _ — 0.031" WSP45S 35RD37 P26379-R14 36 in 0.047" WSP45S 35RD79 
ADKT10T3PER-F56 WKP25S 0.285 in 0.031" WKP25S 44R456 
ADKT10T3PER-F56 WKP35S 0.285 in 0.031" WKP35S 44R458 
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Parallelogram Rectangle 


Rhombic Round Square Triangle Trigon 
180 Grade Application = ~ First Choice Grade Roe E 
W- K Cast Iron THM, TN2505, TN2510, TN6505, TN6510, TN6520, T6525, TN6540, 
WIDIA TN7535, WK1 5CM, WK25YM, WP25PM, WP35CM, 
Ema H Hardened TN2505, TN2510, TN2525, 
Milling Inserts N Non Ferrous THM, THM-U, TN6501, WONOOU, WDNTOU, еннщ 
Es гіл 12 
= Sold in pkg. of 10 only P Steele TN7525, TN7535, ТТМ08, WP25PM, WP35CM, WP40PM, WU35PM ` | 
Note: For additional sizes, go to Grainger.com®. S Super Alloy TH 16540, WP25PM, WP40PM, WU35PM 1 
Item Item 
ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. 
Ballnose Rectangle 
M270BF10 10.00mm 0.197" N2505 444R58 EDR100031E1W4 0.250 in 0.031" WDNOOU 444283 
M270BF12 12.00mm 0.236" N2505 444R60 SDR102 0.380 in 0.125" WDNOOU 444782 
M270BF16 16.00mm 0.315" N2505 444R62 SDR100031E0W4 0.380 in 0.031" WDNOOU 444718 
M270BF20 20.00mm 0.394" N2505 444R64 XNGU1501ERML 0.394 in 0.016" WU35PM 444X48 
M270BF25 25.00mm 0.492" N2505 444R66 XNGU1502ERML 0.394 in 0.032" WS40PM 444746 
М270ВҒ32 32.00mm 0.630" N2505 444R68 XNPU1002SRMM 0.260 in 0.031" WK15PM 444769 
M270BF0375 0.375 in 0.188" N2505 444164 XNPU1502SRMM 0.394 in 0.032" WP40PM 444X23 
M270BF0750 0.750 in 0.375" N2505 444787 XNPU1504SRMM 0.394 in 0.063" WS40PM 444744 
M270BF1000 1.000 in 0.500" N6540 444V60 Rhombic _ 
М270ВВ10 10.00тт 0.197" N7525 444R42 CPNT120408T іп 0.032" ТТМ08 444729 
M270BR10 10.00mm 0.197" N7535 444R43 MDHW120408 іп 0.032" WP25PM 444Y10 
M270BR12 12.00mm 0.236" N7535 444846 MDHX09T308 % in 0.032" WP40PM 444Y01 
M270BR16 16.00mm 0.315" N7525 444848 Round 
M270BR16 16.00mm 0.315" N7535 444763 RCMT1606M0TX % in 0.315" WK15CM 444W59 
M270BR20 20.00mm 0.394" N7525 444R50 RDMT0802M0T 0.3150 in 0.157" TN7525 444R26 
M270BR20 20.00mm 0.394" N7535 444R51 RDMT0802M0T 0.3150 in 0.157" TN7535 444708 
M270BR25 25.00mm 0.492" N7525 444R53 RDMT1003M0O 0.3937 in 0.197" THM 444R29 
M270BR25 25.00mm 0.492" N7535 444R54 RDMW1605MOTX іп 0.315" TN6540 444U68 
M270BR32 32.00mm 0.630" N7525 444R56 RDPT1204M0SMMX 0.4720 in 0.236" TN6540 444V74 
Hexagon RDPT1204MOSMMX 0.4720 in 0.236" TN7535 444175 
HNEC535ANSN ye in 0.047" WK25YM 444Y11 RNGJ10T3MOEML 0.3937 in 0.197" WP25PM 444V76 
HNGJ535ANENLD % in 0.047" N6540 444U32 RNGJ64EML 3A in 0.374" WP25PM 444Y89 
HNGJ535ANFNLDJ ye in 0.047" HM-U 444U77 RNGJ85SMM 1in 0.492" WP40PM 444Y83 
HNGJ535ANSNGD % in 0.047" N6525 444U78 RNGJ1204M0SMM 0.4724 in 0.236" WP35CM 444169 
HNGJ535ANSNHD % in 0.047" WS40PM 444729 RNGJ1605MOEML % in 0.315" WS40PM 444758 
HNGJ0704ANENLD Vo in 0.047" WS40PM 444732 RNPJ10T3MOSMM 0.3937 in 0.197" WP35CM 444182 
HNGJ0704ANFNLDJ Vin 0.047" N6501 444V20 RNPJ1204MOSMH 0.4724 in 0.236" WP25PM 444189 
HNGJ0704ANFNLDJ іп 0.047" HM-U 444V19 RNPJ1605M0SMM іп 0.315" WP25PM 444192 
HNPJ535ANSNGD ys іп 0.047" WP40PM 444X03 Square 
HNPJ535ANSNGD % in 0.047" WP35CM 444X67 123506602 іп -- WP35CM 444X99 
HNPJ535ANSNHD % in 0.047" WP40PM 444X04 SDEX432FRALP Vo in 0.031" HM-U 444197 
HNPJ535ANSNHD ys in 0.047" WS40PM 444727 SDMT43PDRMH іп 0.047" М7525 444750 
HNPJO704ANSNGD Ye in 0.047" N6540 444137 SDMT54PDRML іп 0.047" WK15CM 444W54 
HNPJ0704ANSNGD іп 0.047" WS40PM 444233 SDMX432RMM іп 0.031" TN6525 444V02 
HNPJO704ANSNHD Yin 0.047" WP35CM 444X54 SDMX432RMM Vin 0.031" N6540 444V03 
HPGTOGT3DZERGD3W 0.4385 in 0.039" WP40PM 444X82 SDMX432RMM Vo in 0.031" N7525 444104 
HPGT225DZENGD 0.4321 in 0.039" N6525 444U23 SDMX433RMH іп 0.047" N6520 444V18 
HPGT225DZFRLDAL 0.4332 in 0.035" THM 444T78 SDMX434RMM іп 0.063" N6520 444/52 
HPPT225DZENGD 0.4320 in 0.039" WS40PM 444238 SDMX438RMM іп 0.126" TN7535 444V58 
XNGJ535ANSNGD3W % in 0.063" N6540 444U34 SDMX543RMM % in 0.047" N6540 444094 
XNGJ535ANSNGD3W ¥% in 0.063" WS40PM 444725 SDMX544RMH % in 0.063" WK15CM 444706 
XNGJ535ANSNGD3W ye іп 0.063" WP40PM 444X74 SNKT435AZER20 Vb in — N6540 444U25 
XNGJ0704ANENLD3W Ye in 0.051" WP40PM 444X57 SNKT435AZR31 іп = N7525 444R87 
XNGJO704ANENLD3W іп 0.051" 16540 444130 SNMT435AZR31 іп -- TN6525 444U28 
XNGJ0704ANFNLDJ3W Vo in 0.051" HM-U 444/35 SNMT535AZR31 % in — N7535 444R91 
Parallelogram XNKT435AZER11 Vo in 0.051" WK15CM 444W45 
XDCT1101ERML 0.272 in 0.016" WP40PM 444X09 Triangle 
XDCT1101RPCD 0.272 in 0.016" WDN10U 444W22 ТСАХ11037718 Y4 in — ТТМ08 444872 
XDCT1702ERML 0.378 in 0.031" WP40PM 444Y46 ТМАХ160472726 36 in — THM 444R74 
XDCT1702RALP 0.378 in 0.031" WN25PM 444Y19 ТМАХ16047741 36 in — THM 444R78 
XDCT1708ERML 0.378 in 0.125" WS40PM 444767 Trigon 
XDCT1708RALP 0.378 in 0.125" WN25PM 444Y61 WOEJ080412SRMH 0.3069 in 0.048" TN6525 444V47 
XDCT1710ERML 0.377 in 0.157" WS40PM 444268 WOEJ120712SRMH 0.4720 in 0.050" WP40PM 444W93 
XDPT1102SRMH 0.272 in 0.031" WP40PM 44497 WOEJ120712SRMR 0.4720 in 0.050" WS40PM 444253 
XDPT11025RMM 0.272 in 0.031" WP25PM 444W17 
XDPT1102SRMM 0.272 in 0.031" WU35PM 444W15 
XDPT1102SRMM 0.272 in 0.031" WP35CM 444W16 
XDPT1102SRMM 0.272 in 0.031" WP40PM 44496 
XDPT1108SRMM 0.271 in 0.122" WK15CM 444W24 
XDPT1702SRMH 0.378 in 0.031" WP40PM 444Y53 
XDPT1708SRMM 0.394 in 0.125" WS40PM 444741 
XDPT1710SRMM 0.377 in 0.157" WS40PM 444761 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Milling Inserts 


For more information on Turning Inserts ANSI Standards, see grainger.com/cuttingtoolansistandards 


@mwoad 


Parallelogram Pentagon Rectangle Round Square Trigon 
СА KYOCERA 
Milling Inserts ISO Grade | Application First Choice Grade 
K Cast Iron PR1210 
= Sold in pkg. of 10 z Note: For additional sizes, go to Grainger.com®. H Hardened PR1525 
N Non Ferrous PDL025, KW10, KPD230, KPD001, GW25, 
Item M tainless PR1535, PR1230, PR1225, CA2425, CA2325, 

ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. Б Steel TN100M, PR1525, PR1230, PR1225, CA2425, CA2325 
Parallelogram S Super Allo PR1535, PR1210, KW10, KPD230, KPD001, GW25, CA6535. 
APET1604PDFRKW10 0.375 in 0.039" KW10 487X86 
APET160416KW10 0.375 in 0.062" KW10 487X84 Item 
APET160431KW10 0.375 in 0.125" KW10 487X85 ANSI No. Inscribed Circle Nose Radius Grade No. 
APKT1604PDERV PR1225 0.375 in 0.031" PR1225 53СЕ56 BDMT070308ERJSPR1225 0.181 in 0.031" PR1225 487X36 
APMT250608ERNB3PR1210 0.625 in 0.031" PR1210 487X15 BDMT070308ERJSPR1535 0.181 in 0.031" PR1535 487265 
APMT250608ERNB3PR1230 0.625 in 0.031" PR1230 487X70 BDMT070308ERJTCA6535 0.181 in 0.031" CA6535 487278 
APMT250608ERNB4PR1210 0.625 in 0.031" PR1210 487X16 BDMT070308ERJTPR1210 0.181 in 0.031" PR1210 487X89 
APMT250608ERNB4PR1230 0.625 in 0.031" PR1230 487X71 BDMT070308ERJTPR1225 0.181 in 0.031" PR1225 487X37 
АРМТ250616ЕАМВЗРРА1210 0.625 іп 0.063" PR1210 487X18 BDMT110302ERJSPR1225 0.248 in 0.008" PR1225 487X38 
APMT250616ERNB3PR1210 0.625 in 0.063" PR1210 487X17 BDMT110302ERJTPR1225 0.248 in 0.008" PR1225 487X39 
APMT250616ERNB3PR1230 0.625 in 0.063" PR1230 487X72 BDMT110304ERJSPR1225 0.248 in 0.016" PR1225 487X40 
APMT250616ERNB4PPR1210 0.625 in 0.063" PR1210 487X20 BDMT110304ERJSPR1535 0.248 in 0.016" PR1535 487268 
APMT250616ERNB4PR1210 0.625 in 0.063" PR1210 487X19 BDMT110304ERJTPR1225 0.248 in 0.016" PR1225 487X41 
APMT250616ERNB4PR1230 0.625 in 0.063" PR1230 487X73 BDMT110308ERJTPR1225 0.248 in 0.031" PR1225 487X42 
АРМТ250640ЕВМВЗРВ1230 0.625 іп 0.157" PR1230 487X74 BDMT170402FRKPD001 0.378 in 0.008" KPD001 487X07 
APMT250640ERNB4PR1230 0.625 in 0.157" PR1230 487X75 BDMT170404ERJSPR1225 0.378 in 0.016" PR1225 487X56 
BDGT11T302FRJAGW25 0.264 in 0.008" GW25 487W99 BDMT170404ERJTCA6535 0.378 in 0.016" CA6535 487Y67 
BDGT11T304FRJAGW25 0.264 in 0.016" GW25 487X01 BDMT170404ERJTPR1210 0.378 in 0.016" PR1210 487X25 
BDGT11T304FRJAPDLO25 0.264 in 0.016" PDLO25 487297 BDMT170404ERJTPR1225 0.378 in 0.016" PR1225 487Х57 
BDGT11T308FRJAGW25 0.264 in 0.031" GW25 487X05 BDMT170404ERJTPR1535 0.378 in 0.016" PR1535 487Y48 
BDGT11T308FRJAPDLO25 0.264 in 0.031" PDLO25 487298 BDMT170404FRKPD001 0.378 in 0.016" KPD001 487X08 
BDGT170404FRJAPDLO25 0.378 in 0.016" PDLO25 487299 BDMT170404FRKPD230 0.378 in 0.016" KPD230 487X12 
BDGT170408FRJAGW25 0.378 in 0.031" GW25 487X04 BDMT170408ERJSCA6535 0.378 in 0.031" CA6535 487Y63 
BDGT170416FRJAGW25 0.378 in 0.063" GW25 487X09 BDMT170408ERJSPR1225 0.378 in 0.031" PR1225 487X58 
BDGT170420FRJAGW25 0.378 in 0.079" GW25 487X02 BDMT170408ERJSPR1535 0.378 in 0.031" PR1535 487Y43 
BDGT170420FRJAPDLO25 0.378 in 0.079" PDLO25 488A01 BDMT170408ERJTCA6535 0.378 in 0.031" CA6535 487Y68 
BDGT170424FRJAGW25 0.378 in 0.094" GW25 487X10 BDMT170408ERJTPR1210 0.378 in 0.031" PR1210 487X26 
BDGT170431FRJAGW25 0.378 in 0.122" GW25 487X11 BDMT170408ERJTPR1225 0.378 in 0.031" PR1225 487X59 
BDMT11T302ERJSPR1225 0.264 in 0.008" PR1225 487X43 BDMT170408ERJTPR1535 0.378 in 0.031" PR1535 487Y49 
BDMT11T302ERJTPR1225 0.264 in 0.008" PR1225 487X44 BDMT170408ERN3PR1225 0.378 in 0.031" PR1225 487X60 
BDMT11T302FRKPD001 0.264 in 0.008" KPD001 487X03 BDMT170408ERN3PR1230 0.378 in 0.031" PR1230 487Y10 
BDMT11T304ERJSCA6535 0.264 in 0.016" CA6535 487Y61 BDMT170408ERN3PR1535 0.378 in 0.031" PR1535 487771 
BDMT11T304ERJSPR1225 0.264 in 0.016" PR1225 487X45 BDMT170408ERN4PR1225 0.378 in 0.031" PR1225 487X61 
BDMT11T304ERJSPR1535 0.264 in 0.016" PR1535 487Y47 BDMT170408ERN4PR1230 0.378 in 0.031" PR1230 487Y11 
BDMT11T304ERJTCA6535 0.264 in 0.016" CA6535 487Y64 BDMT170408ERN4PR1535 0.378 in 0.031" PR1535 487212 
BDMT11T304ERJTPR1210 0.264 in 0.016" PR1210 487X21 BDMT170412ERJTPR1225 0.378 in 0.047" PR1225 487X62 
BDMT11T304ERJTPR1225 0.264 in 0.016" PR1225 487X46 BDMT170416ERJTCA6535 0.378 in 0.063" CA6535 487Y69 
BDMT11T304ERJTPR1535 0.264 in 0.016" PR1535 487Y44 BDMT170416ERJTPR1210 0.378 in 0.063" PR1210 487X27 
BDMT11T304ERJTTN100M 0.264 in 0.016" TN100M 487Y14 BDMT170416ERJTPR1225 0.378 in 0.063" PR1225 487X63 
BDMT11T304FRKPD001 0.264 in 0.016" KPD001 487X06 BDMT170416ERJTPR1535 0.378 in 0.063" PR1535 487Y50 
BDMT11T308ERJSCA6535 0.264 in 0.031" CA6535 487Y62 BDMT170420ERJTPR1210 0.378 in 0.079" PR1210 487X28 
BDMT11T308ERJSPR1225 0.264 in 0.031" PR1225 487X47 BDMT170420ERJTPR1225 0.378 in 0.079" PR1225 487X64 
BDMT11T308ERJSPR1535 0.264 in 0.031" PR1535 487142 BDMT170420ERJTPR1535 0.378 in 0.079" PR1535 487Y81 
BDMT11T308ERJTCA6535 0.264 in 0.031" CA6535 487Y65 BDMT170424ERJTPR1225 0.378 in 0.094" PR1225 487X65 
BDMT11T308ERJTPR1210 0.264 in 0.031" PR1210 487X22 BDMT170431ERJTCA6535 0.378 in 0.122" CA6535 487Y70 
BDMT11T308ERJTPR1225 0.264 in 0.031" PR1225 487X48 BDMT170431ERJTPR1225 0.378 in 0.122" PR1225 487X66 
BDMT11T308ERJTPR1535 0.264 in 0.031" PR1535 487Y45 BDMT170431ERJTPR1535 0.378 in 0.122" PR1535 487Y51 
BDMT11T308ERJTTN100M 0.264 in 0.031" TN100M 487Y15 BDMT170440ERJTPR1225 0.378 in 0.157" PR1225 487X67 
BDMT11T308ERN2PR1210 0.264 in 0.031" PR1210 487X78 GOMT08T208ERDPR1210 0.205 in 0.031" PR1210 487X92 
BDMT11T308ERN2PR1225 0.264 in 0.031" PR1225 487X49 GOMT08T208ERDPR1225 0.205 in 0.031" PR1225 487X98 
BDMT11T308ERN2PR1230 0.264 in 0.031" PR1230 487Y08 GOMT13T308ERDPR1210 0.329 in 0.031" PR1210 487X93 
BDMT11T308ERN2PR1535 0.264 in 0.031" PR1535 487269 GOMT100308ERDPR1225 0.258 in 0.031" PR1225 487X99 
BDMT11T308ERN3PR1210 0.264 in 0.031" PR1210 487X79 GOMT160408ERDPR1210 0.395 in 0.031" PR1210 487X94 
BDMT11T308ERN3PR1225 0.264 in 0.031" PR1225 487X50 GOMT160408ERDPR1225 0.395 in 0.031" PR1225 487Y01 
BDMT11T308ERN3PR1230 0.264 in 0.031" PR1230 487Y09 XPMT090208PR1525 0.250 in 0.031" PR1525 488A17 
BDMT11T308ERN3PR1535 0.264 in 0.031" PR1535 487270 XPMT090208TN100M 0.250 in 0.031" TN100M 488412 
BDMT11T312bERJTPR1210 0.264 in 0.047" PR1210 487X23 Pentagon 
BDMT11T312ERJTPR1225 0.264 in 0.047" PR1225 487X51 PNMU1205ANERGMPR1225 0.7040 in 0.079" PR1225 487X14 
BDMT11T316ERJTCA6535 0.264 in 0.063" CA6535 487Y66 PNMU1205ANERGMPR1535 0.7040 in 0.079" PR1535 487Y57 
BDMT11T316ERJTPR1210 0.264 in 0.063" PR1210 487X24 Rectangle 
BDMT11T316ERJTPR1225 0.264 in 0.063" PR1225 487X52 GOMT13T308ERD PR1225 0.329 in 0.032" PR1225 53CE57 
BDMT11T316ERJTPR1535 0.264 in 0.063" PR1535 487Y46 JOMT13T308ERD PR1225 0.329 in 0.032" PR1225 53CE58 
BDMT11T320ERJTPR1225 0.264 in 0.079" PR1225 487X53 LOGT100408FRAMPDL025 0.268 in 0.031" PDL025 488A09 
BDMT11T324ERJTPR1225 0.264 in 0.094" PR1225 487X54 LOGUO030310ERGMCA6535 0.244 in 0.039" CA6535 487291 
BDMT11T324ERJTPR1535 0.264 in 0.094" PR1535 487Y79 LOGU030310ERGMPR1525 0.244 in 0.039" PR1525 487289 
BDMT11T331ERJTCA6535 0.264 in 0.122" CA6535 487Y82 LOMU100408ERGMPR1525 0.260 in 0.031" PR1525 487Y24 
BDMT11T331ERJTPR1225 0.264 in 0.122" PR1225 487X55 LOMU100420ERGM PR1525 0.260 in 0.079" PR1525 53CE59 
BDMT11T331ERJTPR1535 0.264 in 0.122" PR1535 487Y80 LPGT010210ERGMPR1535 0.165 in 0.039" PR1535 488A05 
BDMT070302ERJSPR1225 0.181 in 0.008" PR1225 487X32 Round 
BDMTO070302ERJTPR1225 0.181 in 0.008" PR1225 487X33 RPGT1204MOERGMCA6535 0.4720 in 0.236" CA6535 487236 
BDMT070304ERJSPR1225 0.181 in 0.016" PR1225 487X34 RPMT10T3MOENGHPR1525 0.3940 in 0.138" PR1525 487221 
BDMT070304ERJSPR1535 0.181 in 0.016" PR1535 487264 Square 
BDMT070304ERJTPR1210 0.181 in 0.016" PR1210 487X88 SOMT100420ERLDPR1535 0.4110 in 0.079" PR1535 487712 
BDMT070304ERJTPR1225 0.181 in 0.016" PR1225 487X35 Trigon 
BDMT070304ERJTPR1535 0.181 in 0.016" PR1535 487266 WNGTO80608FNAMGW25 0.5520 in 0.031" GW25 488A03 
BDMT070308ERJSCA6535 0.181 in 0.031" CA6535 487211 WNMUOS0608ENGHPR1525 0.5520 in 0.031" PR1525 487Y29 
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MACHINING Scan. Order. Done. [= p 
Toolholders Details on page A1. = ШІ: 
cv4o HSK63A 
46LL81 46LX87 
€ Standard Shrink Fit Chucks 
= Balanced to 25,000 rpm 
Made of heat-resistant, hot-working steel with a fine-machined surface. 
Suitable for all kinds of high-speed steel and solid carbide shrink-fit 
units. Features include high runout accuracy, extreme clamping torque 
by high pressing in the clamping bore, short camfer, reinforced shank, 
slimness (marginal interference contour), and rigidity. CAT40 Form ADB 
means central-coolant supply and coolant channels through the flange 
MAIMAR : : Е 
: =a = can be sealed again. Threaded bores allow for simple and fast balancing 
with screws. 
Hole Mfr. Item Hole Mfr. Item 
02: Projection Model No. Dia. Projection Model No. 
i iti 40 3.1500 іп —50.840.5/874 461158 
Spectat Eeron Тіп 3.1500in 40,840.87 460484 %іп 51000іп 50.844.5/824 46LU29 
Asin 3.1500іп 40.840.3/167 461198 6.3000in 50.542.5/87.4 46109 
3.1500іп 40.340.1/42.4 461188 3.1500 in 50.840.3/42.26 461142 
vain  5.1200іп 40.844.1/424 46LM55 sin -31500іп  50.840.3/424 461147 
6.3000 in —40.842.1/47.4 46LM16 1 5.1200 in —50.844.3/474 46125 
3.1500 іп 40.840.5/162.4 46LM03 6.3000in  50.842.3/47.4 461198 
sin —5.1200in 40.844.5/162.4 46LM79 тіп -51200іп 50.844.7/824 461031 
6.3000 іп 40.842.5/162.4 46LM40 Ы 6.3000in 50.842.7/82.4 461011 
- "um - 3.1500 in —40.840.3/8z.4 461М01 3.9400in 50.840.124 461135 
Mini % in 5.1200іп 40.844.3/824 46LM76 lin 75.1200in 50.844.124 460022 
6.3000 in 40.842.3/87.4 46LM38 6.3000in 50.042.174 461188 
3.1500 in 40.840.7/162.4 46LM05 3.9400 in 50.840.11/42.4 461120 
sin ~5.1200in 40.844.7/167.4 46LM83  1%in 5.1200іп 50.844.11/42.4 46117 
6.3000 in 40.842.7/162.4 46LM44 6.3000 іп 50.842.11/47.4 461174 
3.1500 іп 40.840.1/27.26 461186 80.00 mm 50.840.064 461104 
3.1500іп 40.840.1/27.4 460087 6.00тт 130.00 mm 50.844.06.4 461012 
їп ~5.1200in  40.844.1/224 46LM53 160.00 mm  50.842.06.4 461162 
6.3000 іп 40.842.1/27.26 46LM11 80.00 mm 50.840.08.4 461707 
6.2000іп 40.842.1/27.4 46LM14 8.00тт 130.00 mm  50.844.08.4 461013 
3.1500 in 40.840.5/87.4 46LM04 160.00 mm  50.842.08.4 461764 
%їп ~5.1200in 40.844.5/82.4 46LM82 80.00 mm 50.840.10.26 461716 
6.3000 n 40.842.5/824 48LM43 40 gomm 80.00 mm — 50.840.10.4 461119 
3.1500 in 40.840.3/424 461199 К 130.00 mm  50.844.10.4 46LU16 
34in ~5.1200in 40.844.3/42.4 46LM74 160.00 mm  50.842.10.4 461773 
HAIMER 6.3000іп 40.842.3/424 46LM35 80.00 mm 50.840.12.4 461123 
--- 3.1500іп 40.840.7/82.4 46LM06 12.00тт 130.00 mm 50.844.12. 461018 
Yin 5.1200іп 40.844.7/82.4 46LM84 160.00 mm  50.842.12.4 461177 
6.3000іп 40.842.7/82.4 46LM45 80.00 mm 50.40.14. 461726 
3.9400in 40.840.172.4 461195 14.00тт 130.00 mm 50.844.144 461019 
lin 75.1200in 40.844.174 461М66 160.00 mm  50.842.14.4 460780 
6.3000in 40.842.124 —46LM27 80.00 mm  50.840.16.4 461729 
3.9400 in 40.840.11/42.4 461191 16.00тт 130.00 mm 50.844.16.4 461020 
1%in 75.1200in 40.844.11/472.4 46158 160.00 пт. 50.842.16.4 461183 
6.3000 n 40.842.11/42.4 48LM19 т 80.00 mm 50.84018.4. 461132 
3.00mm 80.00 mm 40.840.03 461181 130.00 mm  50.844.18.4 461021 
400mm 80.00mm 40.840.04 461182 80.00 mm  50.840.20.4 461138 
5.00mm 80.00 mm 40.840.05 461183 20.00тт 130.00 mm  50.844.20.4 461023 
80.00 тіп 40.840.06.4 461184 160.00 mm —50.842.20.4 461191 
6.00mm 130.00 mm 40.844.06.4 461М47 100.00 тт 50.840.25.4 461141 
Comfort МС 160.00 mm  40.842.06.4 46ІМ08 ^ 25.00mm 130.00 mm  50.84425.4 461024 
Premium NG 80.00 mm 40.840.08.4 461185 160.00 mm 50.842.25.4 461793 
8.00mm 130.00 mm 40.844.08.4 461М49 100.00 mm 50.840.32. 461151 
160.00 mm  40.842.08.4  46LM10 32.00тт 130.00 mm 50.844.324  46LU27 
80.00 mm 40.840.10.4 461190 160.00 пт. 50.842.32.4 46103 
10.00mm 130.00 mm —40.844.10.4 461М57 | HSK63A 
160.00 mm 40.842.10.4  46LM18 Yein 3.1500in  A63.140.1/8Z 461Х87 
30.00 mm 310344124 amet o 3.1500 m 63,140,142 648.086 
H = = 12.00тт 130.00 тт 4 .1500 in .140.1/42.26 4i 
Power Clamp Shrink Fit Machines 160.00 mm 40842124 46LM22 in 31500іп A63.140.1/424 461085 
80.00 mm _ 40.840.144 461193 5.1200 in А62.1441/42.4 461Ү90 
= Compatible with carbide and HSS tools 14.00mm 130.00 mm — 40.844.14.4 46LM62 6.3000 in А63.142.1/424 46LY34 
5 d shrink ti 160.00 mm  40.842.14.4 46LM23 3.1500 in. А63.140.5/162.4 46LY18 
= 9-Sécond shrink time 80.00 mm 40.840.16.4. 46104 еіп 5.1200іп А63.144.5/162.4 461737 
БАЩАТА "600m а mm 40 842-16 4 A6LM28 3°3500 n 63 140-387 26-A6LY14 
А .00 mm К ІП 
» Integrated contact cooling (except 52TV71) 80.00 mm 40.840204 46096 „ү 3.3500 n 163140.3/824 461/15 
- ет : | Р 20.00mm 130.00 mm 40.844.20.4 46769 3 5.1200 in А63.144.3/87.4 461733 
Mini—This single chuck version features standard coil V2008 and interchange- 160.00 mm  40.842.20. 4 46130 6.3000 іп A63.142.3/87.4 46LY67 
i i 100.00 mm  40.840.25.4 461197 3.3500 іп А63.140.7/167.4 46LY22 
able stop discs. Includes base holder, chuck support, and 3 stop discs. 2500mm 130.0 ТІП 0 En 254 191070 vien 51200 in 35314471824 Г? 
i iti TEM i ; .00 mm 5 4 à in .142.7/167.4 4 7 
Special Edition—This single chuck version features standard coil V2008 and 52.00 100.00 mm —40.840.32.4 461М02 3:5400 in А63 1401/22 26 461Х84 
interchangeable stop discs. This unit includes cooling manager, base holder, and Е 130.00 mm —40.844.32.4 — 46LM77 Win -35400 in А63.140.1/27.4 46LX83 
chuck support CV50 5.1200 in А62.1441/07.4 46LY87 
im 31800. 50340 1/474. -ABLTIS 33400 63.409674 461019 
Comfort NG—Includes intelligent NG coil, rotary table with З stations plus Win -Eon DBMLIALI а саи 
chuck support, and cooling manager. 6.3000 in 50.842.1/42.4 46LT71 6.3000 in А63.142.5/824 461Ү76 
31800 n 50240 9/1674 ALTEA $5400 465.146.3424 A] 
i —| i i i i PN З in .840.5/162. i . in .140.3/42. 
Premium NG—Features intelligent NG coll and integrated drawer. Integrated “sin -54200in 504451624 46LU28 “іп “54900 in A63.144.3/424 461730 
contacted cooling has 5 cooling bodies fixed to linear guides. Includes cooling 6.3000 in 50.842.5/162.4 46LU05 6.3000 in A63.142.3/47.4 46LY64 
isi isi 3.1500 in —50.840.3/8z.4 461150 4.5300in A63.140.1Z.4 461Ү02 
manager, 2 precision base holders, and 2 precision chuck supports. Yin 781200іп 5084495824 46LU26 — 1 751200іп 463.144.124 461718 
Max. Max. 6.3000in 50.842.3/824 46102 6.3000in А63.142.12.4 46LY54 
Shrinking Dia. Diameter Chuck Mfr. Item 3.1500 in 50.840.7/1624 461159 4.7200 іп А63.140.11/42.4 46LX90 
Description Range First Coil Second Coil — Length Watts Model No. sin  5.1200in 50.844.7/162.4 460030 lin 5.1200іп А63.144.11/42.4 461Y96 
Mini Ye in to % in — 350.00 ттт 10,000W 80.143.00 52Т/71 6.3000 in 50.842.7/162.4 46LU10 6.3000 іп 463.142.11/47.4 46LY39 
Special Edition “into 1 “in — 510.00 mm 13,000W 80.110.115Е 52Т/69 3.1500in —50.840.1/224 46LT11 
omfortNG Жіпіо 1 іп  50.80mm 570.00mm 13,000 W  80.100.01NG.3 52Т/63 vin 75.1200in  50.844.1/224 461014 
Premium NG — Yinto1 іп — . 535.00 тт 13,000W  80.170.01NG.3 521V75 6.3000 in — 50.842.1/224 461168 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Toolholders 


(cuns d End Mill 
BUILT FOR SPEED Holder 


CV40 Toolholders a 


These toolholders securely grip and center Shell mill holders secure shell mills and face mills to a 
rotary cutting tools to enable them to make milling machine. 

accurate cuts. Shrink-fit toolholders use thermal contraction rather than 
End mill holders attach end mills to a mechanical tightening to get a strong, uniform grip on cutting 
milling machine. They grip more securely tools. They provide more gripping force, better balance, and 
than a collet to keep end mills from spin- higher concentricity in high-speed machining applications 


ning or pulling out during heavy cuts. than collets, milling chucks, or hydraulic chucks. Shell Mill 774 
Holder > Shrink 
Bore Nose Item Bore Nose Item 35YJ20 Fit Tool 
Dia. Projection — Dia. Coolant Fed No. Dia. Projection Dia. Coolant Fed No. Holder 
End Mill Holder 194 in 2in = 35YJ43 35YJ55 
2V»in 0.7800 іп - 35YJ29 3in 2in = 35YJ41 
Ya in 4.7200 in 0.7800 in Coolant Through 40М720 Tin 4in 2in = 35YJ40 = 
біп 0.7800іп Coolant Through 40М222 6in 2in — 35YJ42 
34e in 2^ in % in Coolant Through 40MZ27 6in 2 in Coolant Through — 40MZ74 Bore Nose Item 
34 in 2% in lin — 35YJ31 11A in 2in 2% in Coolant Through 40М775 Dia. Projection — Dia. Coolant Fed No. 
Біп lin Coolant Through 40М738 4in 2V in Coolant Through 40М773 Shell Mill Holder 
s in 2V»in 1.1300іп Coolant Through 40М743 1^in Ain 2W in Coolant Through 40М092 1.3700in “іп Моп-Сооіапі Through 35YJ20 
1% in 1% in = 35YJ33 8.00mm  63.50mm 28.00mm Coolant Through 40MG98 un 2-1/6in 1.1900 in Non-Coolant Through 35YJ22 
vin 2% in 174 іп Coolant Through 40MZ47 10.00mm 63.50mm 35.00mm Coolant Through 40MG99 4in Yin Non-Coolant Through 35YJ21 


4.7200 in 1.3800 in Coolant Through 40М748 12.000m — 2'^in _42.00тт — 35YJ52 4in 1.1900 in Non-Coolant Through 35YJ23 
1% in 1% іп Coolant Through 40MZ53 16.00тт 63.50тт 48.00тт Coolant Through 40МН01 Shrink Fit Tool Holder 


ys in 3% in 1/5 in Coolant Through  40MG89 20.00тт 76.00тт 52.00mm Coolant Through 40МН02 _ 2 Зіп __0.9400іп Coolant Through —35YJ55 
5% in 1%1їп Coolant Through 40М759 25.00mm 101.00mm 65.00mm Coolant Through 40МН03 3.9400 іп 21.00mm Coolant Through — 35YJ56 
1% in 1% in = 35YJ38 

КАШ 3in 1% in — 35YJ37 


5in 154 in Coolant Through 40М767 


Max. Collet Min. Collet Item 35YJ07 
Projection Nose Dia. Capacity Capacity No. - 
n 11000іп  1.5700in  0./87in  0.0390in 35YJO7 
;,  1.0800in  0.406in  0.0200in 35ҮН99 
(TECHIES Т 2.7600 in —+'3400 in 0512їп  0.0200in 357.02 
2%in 1.6500іп  0.750in 0.0390іп 40МҮ80 
с Т! t Ch k 2.7600in 1.9700in — 0./87in 0.0390іп 35Ү/06 
опе uc 3.1500in 2.4800іп —1.024in 0.0860іп 40М661 
1.0800in — 0.406in — 0.0200in — 35YJ01 
= Coolant-Through ii 1.3400in 0512іп  0.0200in  35YJ03 
Collet chucks connect collets to milling machines, 1850 іп 0750 іп 00390 in ones 
n E In . ІП A in 

lathes, and other manual and CNC machine tools so 1340011  0512in  00200in  35YJ04 
that the collets can hold small-diameter tools and 6 in 16500in  0.750in  0.0390in  35YJ05 
workpieces securely on the machine. 19700in ^ 0./87in 0.0390 — 35YJ09 

LYNDEX 

NIKKEN 


BT30 


Shell Mill Holders NL 


These holders are quick and easy to set up and accommodate face mills with 
bore diameters ranging from 1⁄2" to 2". Pilot diameter sized for precision fit with 
cutter. Include removable/replaceable drive keys and arbor screw. 


Lock Lock 
Screw Screw 

Taper Pilot Pilot Body Thread Item Taper Pilot Pilot Body Thread Нет 

Size Dia. Length Projection Dia. Size Мо. Size Dia. Length Projection Dia. Size Мо. 
зіп 0.5700in 1.1900in 1.378' 14-28 38NV44 Yin 0.6700in 1%in 1.929" %-24 38РС43 

BT30 in 0.6700in 1.1900in 1.929" %"-24 38NV45 yin 0.6700in 4in 1.929" 96-24 38PD21 
lin 0.6700in 1.1900in 2.382" 12-20 38NV46 yin 0.6700in біп 1.929" %-24 38PD60 
зіп 0.5700in 1%in 1.378" 4-28 38ММ/08 Yin 0.6700in “іп 1.929 %-24 38PD90 Lock 

grag іп 0.6700in 1%in — 1.929" 36-24 38ММ/09 lin 0.6900in  134in 2.3807 1-20 38PC44 Screw 
lin 0.6700in 1%in 2.382" 1-20 38NW10 lin 0.6900in “іп 2.3807” У/-20 38PD22 Taper Pilot Pilot Body Thread Нет 
17 іп 0.9200in — 2in 3.799" 94-16 38NW11 Тіп 0.6900in біп 2.382" 14-20 38PD61 Size Ша. Length Projection Dia. Size Мо. 
lin 0.6800in  134in 2.382" 12-20 38МХ21 lin 0.6900in ^ 8in 2.382" 12-20 38PD91 Hsk4pA Jin 0.6700in  2795.in 1.690" 36-24 38PW93 
lin 0.6800in 4їп 2.382 12-20 38NX68 сузо 1211 0.6900 1%іп 2.882 9-18 38PC45 lin 0.6700in 2?9&in 2.170' /-20 38PW94 
1%⁄4in 0.6800in — 2in 2.882" %-18 38NX22 17 іп 0.6900in Яіп 2.8807 9-18 38PD23 Yin 0.6690in — 3in 1.693" 96-24 38PX71 

Brso 17411 O.6800in ^ 4in 2.882" 54-18 38NX69 1%in 0.6900in біп 2.882" 94-18 38PD62 HskeaA “іп 0.6690in Sin 1.693" %-24 38PX72 
1Yin 0.6800in біп 2.882" %-18 38NX89 17у іп 0.6900in — 8in 2.882" %'-18 38PD92 lin 0.6690in 3Зіп 2.165" 12-20 38PX73 
1%іп 0.9300in 2іп 3.799" 34-16 38NX23 1%2in 0.9300in — 2in 3.799" 94-16 38PC46 1%⁄4in 0.6690in біп 2.2756" 98-18 38PX74 
Twin 0.9300in — 4in 3.799" 34-16 38МХ70 iwin 0.9300in — 4in _ 3.799" 94-16 38PD24 іп 0.5700in 1%in 1.378" V4-28 38PZ17 
2in 0.9300in 2in 4.3807 1-14 38NX24 1%2in 0.9300in бі 3.799" 34-16 38PD63 ММТВЗО %in 0.6700іп 1.3100іп 1.929" 925-24 38PZ18 
іп 0.5700in 1%in  1.378' V4-28 38NZ74 1% іп 0.9300in — 8in 3.799" 94-16 38PD93 lin 0.6700in 1.3100in 2.382' 12-20 38Р719 
іп 0.6700in 1%in 1.929" 94-24 38NZ75 2in 0.9300in 2in 4382 1-14 38PC47 NMTB40 зіп 0.5700in “іп 1.382" //-28 38Р749 
Yin 0.6700 — 4in 1.9297 36-24 38РА47 2in 0.9300in 4їп 4.382 1-14 38PD25 Ту іп 0.6700in 1%in  2.882' 98-18 38PZ52 
lin 0.6700in 1%in 2.382" 17-20 38NZ76 yin 0.6690in біп 1.693" 96-24 38PW60 NMTB50 1in 0.6700in 1%in 2.382" 1-20 38Р792 

CV40 iin 0.6700in “іп 2.382" 1-20 38PA48 lin 0.6690in — 4in 2165 7"-20 38PW61 Үзіп 0.5700 in lin 1.380" /-28 38NV25 
Тиіп 0.6700in 2п 2882 56-18 38NZ77 (ск, lin 0.6690in біп 2165 17-20 38PW62 34in 0.6900 іп Tin 2" 99-24 38NV26 
1Yin 0.6700in — 4in 2.882" 94-18 38РА49 1/іп 0.6690in біп 2.756" %-18 38PW63 R8  1in 0.6900in lin 2380" 12-20 38NV27 
1%іп 0.9300in — 2in 3.799" 34-16 38NZ78 2in 0.9020in 4іп 4.4808 1-14 38PW64 14 in 0.6900 in lin 2.880" 56-18 38NV28 
1%іп 0.9300in — 4in 3.799" 94-16 38РА50 2in 0.9020in біп 4.488" 1-14 38PW65 Twin 0.9400in  194in  3.500' 94-16 38NV29 
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MACHINING 
Collets 


(recs 4 
(reemuss ү 


ER Milling and 
Drilling Collets 


» Heat-treated for improved 
flexibility and durability 
» Made from high-carbon bearing steel 


042 Series—Precision collets feature a 
collapse range of 0.039" and an average 
Т.В. of 0.0002". Can be used with RD, 
DR, ESX, and BR collet chucks. 


045 Series—Steel-sealed precision 


I Collet Series 
coolant collets are sealed to 2000 psi with — "Metric 
no plugs to fail. They protect the toolholder -042 Series 
from contaminants. Can be used with ER, 

RD, DR, ESX, and BR collet chucks. 
Mfr. Item 
Collet Series Size Model No. 
Fractional 
042 Series 
767 04216-1/16 40ММ62 
3a" 04216-3/32 40ММ67 ER16 
yr 04216-18 35Ү076 
yy (4216-5/22 40ММ68 
е” 04216-2/16 35Ү077 
ER16 TA» . 04216-//32 40ММ69 
yr 04216-1/4 35Ү075 
Ya;  4216-0/22 40MM70 
Yw' (4216-5/16 35YG79 
Wo" 04216-11732  40MM65 
Ж 04216-3/8 35Ү078 
Ty — 04216-13/32 40MM66 
Yi 04220-1/16 40ММ87 
3a" 04220-3/32 40ММ95 
y 04220-1/8 35Ү084 
yy  04220-5/32 40MM96 
е” (4220-2/16 35Ү088 
Tay  04220-//32 40MM98 
yr 04220-14 35Ү083 
ER20 Ja; 04220-9/32 40MM99 
Ме” 04220-5/16 35Ү090 
iV 04220-11732 40MM90 
ж 04220-3/8 35Ү089 
1)” 04220-13/32 40MM94 ER20 
Ae 04220-716 40MM97 
1%)” 04220-15/32 35Ү087 
y 04220-1/2 35Ү082 
ya; 04295-3/32 40ММ23 
V 04225-1/8 35Ү093 
ya  04225-5/32 40ММ25 
Jw" 04225-3/16 40ММ22 
a 04225-7/732 40ММ27 
yr 04225-1/4 35Ү092 
ya; 04295-9/32 40ММ29 
Ye 04225-5/16 40MN24 
1% 04225-11/32 40ММ17 
ER25 %' 04225-3/8 35Ү095 
iy" 04225-13/32 40ММ18 
Ae’ 04225-7116 40MN26 
1%)” 04225-15/32 40ММ19 
y 04225-1/2  35YG91 
T% 04225-17/32 40ММ20 
Ye" (4225-0/16 40ММ28 
1)” 04225-19/32 40ММ21 ER25 
yy 04225-5/8 35Ү096 
yr 04225-3/4 35Ү094 
Ja;  04232-3/42 ЗБҮНІІ 
yr 04232-1/8 3БҮН0З 
jay 04232-5/32 ЗБҮН15 
Эе 04232-3/16 ЗБҮН10 
yr 04232-1/4 —35YH02 
Vi  04232-5/16 35YH14 
ER32 yr 04232-3/8 ЗБҮН1З 
TAg 04232-7/16 ЗБҮН17 
py 04232-1/2 35YH01 
Vw" 04232-9/16 ЗБҮН18 ER32 
T 04232-19/32 3БҮН08 
y 04232-5/8 — 35YH16 
Ag  04232-11/16 _35YHO6 
yr 04232-34  ЗБҮН12 045 Series 
Ув" 04240-1/8 —35YH22 
yr 04240-14 ЗБҮН21 ER16 
T 04240-11/32 3БҮН23 
ER4O %' 04240-3/8 —35YH25 ER20 
y 04240-1/2 ЗБҮН20 
yr 04240-3/4 35ҮН24 ER25 
VA 04240-7/8 ЗБҮН26 
T 04240-1 — 35YH19 
045 Series 
ER20 Ye" 04544-5/16 35YH3i 
в" — 04546-//6  35YH47 ER32 
y 04546-1/2 35YH37 
ER32 yr 04546-5/8 35ҮН46 
TAg  04546-11/16 З5ҮНЗ9 
EA 04546-3/4 —35YH45 
ERO T 04547-1 35YH48 ERO 
2312 GRAINGER. 


ШШЩ 


Size 


1.0mm 

15mm 

2.0mm 

2.5mm 

3.0mm 

3.5mm 

4.0mm 

4.5mm 

5.5mm 

6.0mm 

6.5mm 

7.0mm 

7.5mm 

8.0mm 

8.5mm 

9.0mm 

9.5mm 
10.0mm 
10.5mm 
1.0mm 

15mm 

2.0mm 

2.5mm 

3.0mm 

3.5mm 

4.0mm 

4.5mm 

5.0mm 

5.5mm 

6.0mm 

6.5mm 

7.0mm 

7.5mm 

8.0mm 

8.5mm 

9.0mm 

9.5mm 
10.0mm 
10.5mm 
11.0mm 
{1.5mm 
12.5mm 
13.0mm 
13.5mm 
2.0mm 

2.5mm 

3.0mm 

3.5mm 

4.0mm 

5.0mm 

6.0mm 

7.0mm 

8.0mm 

9.0mm 
{0.0mm 
11.0mm 
13.0mm 
15.0mm 
16.0mm 
17.0mm 
6.0mm 

8.0mm 

9.0mm 
{0.0mm 
11.0mm 
12.0mm 
20.0mm 


6.0mm 
8.0mm 
10.0mm 
6.0mm 
11.0mm 
12.0mm 
14.0mm 
6.0mm 
8.0mm 
10.0mm 
12.0mm 
14.0mm 
16.0mm 
18.0mm 
20.0mm 
16.0mm 


042/ER-16 
Series 


045/ER-16 
Series 
Mfr. Item 
Model No. 
04216-01 — 40MM47 
04216-01.5 40ММ48 
04216-02 40ММ49 
04216-02.5 40ММ50 
04216-03 ^ 35YG72 
04216-03.5 40ММ51 
04216-04 40ММ52 
04216-04.5 40ММ53 
04216-05.5 40ММ54 
04216-05. 35YG74 
04216-06.5 40ММ55 
04216-07 40ММ56 
04216-07.5 40ММ57 
04216-08 40ММ58 
04216-08.5 40ММ59 
04216-09 40ММ60 
04216-09.5 40ММ61 
04216-70 40ММ63 
04216-10.5 40ММ64 
04220-01 40ММ71 
04220-01.5 40ММ72 
04220-02 40ММ73 
04220-02.5 40ММ74 
04220-03 40ММ75 
04220-03.5 40ММ76 
04220-04 — 40MM77 
04220-04.5 40ММ78 
04220-55 40ММ79 
04220-05.5 40ММ80 
04220-06 40ММ81 
04220-06.5 40ММ82 
04220-07 40ММ83 
04220-07.5 40ММ84 
04220-08 35YG80 
04220-08.5 40ММ85 
04220-09 35Үб81 
04220-09.5 40ММ86 
04220-0 35Ү085 
04220-10.5 40ММ88 
04220-11 35YG86 
04220-11.5 40ММ89 
04220-12.5 40ММ91 
04220-13 — 40MM92 
04220-13.5 40ММ93 
04225-02 40ММ01 
04225-02.5 — 40MN02 
04225-03 40ММ03 
04225-03.5 40ММ04 
04225-04 40ММ05 
04225-05 40ММ06 
04225-06 40ММ07 
04225-07 40ММ08 
04225-08 40ММ09 
04225-09 40ММ10 
04225-10 — 40MN11 
04225-11 10ММ12 
04225-13 40ММ13 
04225-15 40ММ14 
04225-16 40ММ15 
04225-17  40MN16 
04232-06 35Ү097 
04232-08 35Ү098 
04232-09 35Ү099 
04232-10 35ҮН04 
04232-11 35ҮН05 
04232-12 35ҮН07 
04232-20 35ҮН09 
04543-56 35ҮН27 
04543-08 35ҮН28 
04543-0 35ҮН29 
04544-06 35ҮН30 
04545-11 35YH32 
04545-12 35ҮН33 
04545-14 — 35YH34 
04546-06 35ҮН35 
04546-08  35YH36 
04546-10 35ҮН38 
04546-12 35ҮН40 
04546-14 35ҮН41 
04546-16 35ҮН42 
04546-18 35YH43 
04546-20 35ҮН44 
04547-6 35ҮН49 


Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


ER16, 10-Pc. 
40MP43 


ER32, 18-Pc. 
40MR17 


(С CHNIKS ғ 
ULT FOR SPEED 


ER Collet Sets 


= Includes Wooden Collet Tray 


All surfaces are precision ground for maximum 
accuracy and milling chuck capability. 


Item 
Collet Series Мо. of Pieces Size/Range No. 
4 0.168" to 0.255" 40MT59 
5 0.141" to 0.255" 40MR70 
8 3.0mm to 10.0mm 40MP44 
ER16 9 0.141" to 0.381" 40MR71 
10 0.5mm to 10.0mm 40ММ08 
10 Fo" to %' 40MP43 
15 3.0mm to 10.0mm 40M V05 
8 0.168 to 0.381" 40MT68 
9 0.141" to 0.381" 40MR87 
ER20 11 3.0mm to 13.0mm 40MP68 
12 1.0mm to 13.0mm 40NM09 
12 Уо to V" 40MP67 
21 3.0mm to 13.0mm 40MV29 
11 0.141" to 0.542" 40MR94 
11 0.168" to 0.480" 40MT69 
14 3.0mm to 16.0mm 40MP93 
ER25 14 7% 109 40МР92 
15 1.0mm to 16.0mm 40MM10 
16 Vf to 9€ 40ММ45 
27 3.0mm to 16.0mm 40MV57 
15 0.168" to 0.652" 40MT81 
16 0.141" to 0.652" 40MT17 
ER32 18 2.0mm to 20.0mm 40ММ11 
18 2" to 94" 40MR17 
35 3.0mm to 20.0mm 4011198 
13 W to 1" 40MM46 
14 6.0mm to 25.0mm 40MR49 
ER40 15 38 to 1" 40MR48 
21 0.141" to 0.800" 40MT36 
23 3.0mm to 26.0mm 40MM12 


REGISTER NOW! 


Enjoy These Features & More! 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Collets & Toolholder Accessories 


Hand Wrench 
35YH50 


Retention Knob Slot Nut 
Wi ғ 35YH97 35YJ65 


Toolholder Setup Equipment 


Item 

Item Style Size For Use With No. 
E-Wrench 4.61 in ER Series 35YH53 
TECHNIKS E-Wrench 8.11 in ER Series 35YH50 
€ id Collet Wrench E-Wrench 9.96 in ER Series 35YH51 
= E-Wrench 11.38 in ER Series 35YH52 
Tapping Gollets Coolant | 2.36" BT40 Tool Holders 35YH80 
Мар А Tn Coolant | 1.50" CAT40 Tool Holders 35YH92 
Rigid taps automatically stop spinning if tap reaches Coolantl 2.25 CAT40 Tool Holders 35YH91 
bottom of hole, preventing broken taps. Change Coolant | 2.30" CAT 50 Tool Holders 35YH97 
i Н Coolant I 3.34" CAT 50 Tool Holders 35YH94 
worn taps in seconds. Retention Knob Coolant Il 3.34" CAT 50 Tool Holders 35YH95 
Mfr. Item Coolant IIl 3.34" CAT 50 Tool Holders 35YH96 
Collet Series Size Model No. Straight 1.50" CAT40 Tool Holders 35YH89 
0.141" 19/11-4036 35YH83 Straight 2.25" САТ40 Tool Holders 35YH90 
0.194" 19/11-4048 35YH84 Straight 2.30" CAT 50 Tool Holders 35YH93 
ANSI Rigid 0.220" 19/11-4054 35YH85 High Speed 148 TG Collets 35YJ54 
Tap 19/11 0.318 19/11-4079 35YH86 High Speed 1.08" ER Collets 35YJ62 
0.381 19/11-4095 35YH87 Collet Nut Coolant | 1.65" ER Collets 35YJ63 
0.429" 19/11-4142 35YH88 Coolant | 1.97" ER Collets 35YJ64 
ANSI Rigid y 31/12-4127 35YJ59 High Speed 197 ER Collets 35YJ65 
Tap 31/12 5%" 31/12-4158 35YJ60 Collet Wrench Open Ended 1.41 in ER Series 35YJ69 


Tool Platform 
2TRF7 


(Huot) ToolTower SpeedyScoot Cart 
2TRD8 2TRA9 


CNC Toolholder Storage 


» Steel construction 
ToolScoot and SuperScoot mobile units have 2 swivel locking and 2 fixed casters. 


No. of W D H Mfr. Item 

Description Holds Shelves (in.) (in.) (in.) Color Model — No. 
Heavy-Duty, 1,000 Ib Ib. Caster Rating 
40 Taper 

Tool Platform — Up to 24 Tools 1 27 ^in 20%in 11in Black Sides w/Red Shelf 14840 2TRF7 

ToolTower Up to 72 Tools З Adjustable 27 %16 in 18%sin 36in Black Sides w/Red Shelves 13840 2TRD8 

SpeedyScoot — Up їо 24 Tools il 30 in 15in 35іп Black Cart w/Black Shelf 33940 2TRA9 

ToolScoot Upto 48 Tools 2 Adjustable 35 in 18іп 35іп Black Cart w/Red Shelves 13940 2TRE1 
50 Taper 

Tool Platform — Up to 18 Tools 1 27 %in 20Y%in 11in Black Sides w/Red Shelf 14850 2TRF8 

ToolTower Up to 54 Tools З Adjustable 27 %46 in 18 sin 36in Black Sides w/Red Shelves 13850 2TRD9 

ToolScoot Up to 15 Tools 1 30 in 15in 35іп Black Cart w/Black Shelf 33950 2TRC1 

ToolScoot Upto 36 Tools 2 Аајиѕіаріе 35 in  18in 35іп Black Cart w/Red Shelves 13950 2ТҺЕ2 
Super-Duty, 1,600 Ib Ib. Caster Rating 
40 Taper 

SuperTower — Upto 135 Tools З Adjustable 33%in 17 “іп 33 “іп Black Sides w/Gold Vein Shelves 23840  2TRC2 

SuperScoot Up to 90 Tools 2 Adjustable 45 йіп 17 іп  40in Black Cart w/Gold Vein Shelves 23940  2TRA7 м 
50 Тарег 

SuperTower — Upto78 Tools —3Adjustable 33%in 17 іп 33 in Black Sides w/Gold Vein Shelves 23850 2TRC3 SuperScoot Cart 
SuperScoot Up to 52 Tools 2Adjustable 45 іп 17 іп 40іп Black Cart w/Gold Vein Shelves 23950 2ТВА8 2TRA7 
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MAGHINING 
Drill Chucks 


Plain Bearing 
3M312 


Ball Bearing 
4LHL2 
Stainless Steel 


Sacobs’ UrmBRICHUSA 
Ball and Plain Bearing Drill Chucks 


Chuck jaws are center ground for absolute straightness and alignment. 
Through-hardened sleeve teeth and hardened chuck nose provide superior wear 
resistance. 


Ball Bearing—Engineered for heavy-duty, close tolerance production drilling. 
Designed to work with a wide range of production drilling equipment, jig borers, 
milling machines, lathes, and radials. Ball thrust bearings reduce friction and 
increase grip torque and overall performance. 


Plain Bearing—Llambrich USA chucks feature 1-pc. gearing and sleeve 

to reduce the possibility of broken teeth. Ideal for stationary drilling, turning, 
milling, and wood working machines. Designed for medium-duty industrial use. 
Use threaded mounts for hand-held drilling, and tapered mounts for stationary 
driling machines. Jacobs® chucks were designed for heavy- and medium-duty 
applications using portable, bench, or floor-mounted power tools. 


Stainless Steel—Designed for applications requiring chemical corrosion 
resistance and/or where there is a potential for hazardous sparking. 1-pc. sleeve 
design eliminates cracks between drilling teeth. For use with portable or station- 
ary machine tools. 


LLAMBRICH 
JACOBS USA 
Item Item 
Capacity Max. Capacity Min. Mounting Size Key No. No. No. 
Ball 
" 0.040" JS2 K30 3L872 — 
200 0.040" Л? K30 = 41НК6 
0.375" 0.040" ПИ K32 3L874 — 
0.500" 0.040" JI3 K3 3L876 4LHK8 
0.625" 0.125" JI3 K4 3L878 4LHK9 
0.750" 0.125" JI4 K4 3L880 4LHL1 
1.000" 0.380" JI5 K5 — 4LHL2 
Plain 
Medium-Duty 
0.156" 0.0135" 3Ae'-24 KO 3M245 4LHP1 
0.250" 0.040" ¥'-24 K1 3M304 4LHP2 
р 0.040" JT1 K1 3M301 — 
0.040" 38-24 K30 3L964 — 
0.040" 38'-24 K2 3M308 — 
0.040" ¥'-24 K34 — 4LHP4 
0.375" 0.040" 15'-20 K30 3L970 4LHP5 
0.040" JT1 K30 — ALHN1 
0.040" Л2 K2 3M306 4LHL9 
0.040" JI2 K30 — ALHN2 
0.080" ¥'-24 K32 3M400 4LHP7 
0.500" 0.080" /”-20 K32 3M453 4LHP6 
` 0.080" іп -16 K32 3M502 4LHP8 
0.080" JT33 K32 3M396 4LHN3 
Heavy-Duty 
0.250" 0.040" ¥'-24 K7 3M344 ALHNA 
0.375" 0.040" 15-20 K32 3P036 — 
0.040" JI2 K3 3L852 4LHL4 
0.500" 0.040" JI33 K3 3L854 4LHL6 
i 0.040" JT33 K3C 3L856 — 
0.040" JI6 K3 — 4LHL5 
0.125' Ys in -16 K3 3M341 ALHN6 
0.625" 0.125" JI3 K3 3M312 4LHL3 
0.156" 15'-20 K3 3L862 ALHN7 
0.188" зіп -16 K4 3M526 — 
0.800" 0.188" 34'-16 K4 3M528 -- 
0.188' JI3 K4 — 4LHL7 
Stainless Steel 
0.156" 0.028" “6-24 KOM 2DZJ1 — 
j 0.028" JTO KOM 2DZH9 — 
0.028" 3Ae'-24 K1M 2DZJ3 — 
0.250" 0.028" ¥'-24 K1M 2DZJ4 — 
0.028" 1 KiM 2DZJ2 — 
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High 
Precision 
4LHH6 


Medium-Duty 


2YCR8 High Torque 


w/Shank 


uamBRIcHUSA соб 
Keyless Chucks 


Designed for high accuracy applications on conventional or CNC equipment. 


Medium-Duty—Self-tightening feature automatically increases gripping force 
proportional to increased torque, preventing tool shank slippage in clockwise 
rotation. Automatic fitting eases quick tool changes. 


High Torque—tn addition to the features listed for Medium-Duty Chucks, these 
models have milled wrench flats and spanner, allowing for supplementary grip- 
ping torque. Light tightening increases gripping torque up to 3 times over hand 
tightening. Right-hand rotation and instant spindle stop make chucks resistant 
to tool loosening on high-speed machines. 


High Torque With Shank—Integrated design keeps arbor and drill chuck 
together. Compact design minimizes accumulated run-out. Precision tested and 
certified to 0.0016" (0.04 mm) T.I.R. maximum at maximum capacity. For right- 
hand rotation applications only. 


High Precision—Self-tightening feature automatically increases gripping force 
proportional to increased torque, preventing tool shank slippage. Automatic 
fitting eases fast tool changes. Precision tested and certified to 0.0016" (0.04 
mm) T.I.R. maximum at maximum capacity. 


LLAMBRICH USA | JACOBS 
Item Item 
Capacity Max. Capacity Min. Mounting Size No. No. 
Medium Duty 
0" JT 4LHD8 — 
0.315" 0" JT2 4LHD9 — 
0.031" %-24 4LHD7 = 
0" 9%"-20 ALHE2 — 
0.394" 0" JT2 ALHE3 — 
0.031" ¥'-24 ALHE1 — 
0.039" 38-24 ALHE4 — 
0.039" V5'-20 — 2YCR7 
0.512" 0.039" JT2 ДЕНЕТ 2YCR9 
0.039" JT33 — 2YCR8 
0.039" JT6 ДЕНЕВ 2ҮСТ1 
0.625" 0.125" JT33 4LHE6 = 
0.039" 5-20 ALHES = 
0.630" 0.118" %в in -16 ALHF1 — 
0.118' JT6 ALHF2 — 
0.787" 0.197" JT3 A4LHF3 — 
High Torque 
0.255" 0" JT 4LHG2 2YCN3 
0.315" 0" JS2 4LHF4 — 
Й 0" JT2 4LHG1 2YCK3 
E T JT33 4LHF9 = 
0.039" JT2 ALHF5 2YCJ7 
0.512" 0.039" JT33 A4LHF6 2YCJ8 
0.039" JT6 ALHF7 2YCJ9 
0.630" 0.118" JT6 ALHF8 2YCK1 
High Torque w/Intergrated Shank 
0.315" 0" МТ2 4LHG3 — 
0.394" 0" МТ2 4LHG4 2YCN8 
0.039" %в іп -16 4LHG9 — 
0.039" MT2 4LHG5 2YCN9 
0.512" 0.039" MT3 4LHG6 2YCP1 
0.039" МТ4 4LHG7 2YCP2 
0.039" R8 4LHG8 2YCP3 
0.118" MT2 4LHH1 = 
0.630" 0.118" MT3 4LHH2 2YCP6 
Р 0.118' МТ4 4LHH3 2YCP7 
0.118" R8 4LHH4 2YCP8 
High Precision 
0" 916'-24 4LHH8 = 
0.118" 0" JTO 4LHH6 — 
0" JT 4LHH7 — 
0.255" 0.012" JT 4LHH5 2YCN2 
0.315" 0.012" JS2 4LHH9 2YCT7 
0.394" 0.020" JT2 — 3P040 
” 0.020" JT33 4LHJ1 3P042 
0.039" JT2 4LHJ3 2YCU2 
0.512" 0.039" JT33 4LHJ4 — 
0.039" JT6 4LHJ5 2YCUS 
0.630" 0.118" JT6 4LHJ6 2YCU4 
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MAGHINING 
Chuck Accessories & Tapping Heads 


ениск 


Arbors 


Arbors adapt Morse taper to 
Jacobs? taper; Morse taper to 
threaded shank; and Bridgeport 
taper. Precision CNC-machined 
and ground for high-accuracy 
performance and close-tolerance 
fit. Wedge sets are used to remove 
taper mount chucks from arbors. 


Sacobs 


Chuck Keys 


Handles are constructed of soft steel to 
reduce fracture risk under excessive loads. 
Nickel thumb grip handles offer increased 
leverage and user comfort. Spring-loaded, 
self-ejecting models ensure key disengage- 
ment after tightening. 


T-Handle 
4YP17 


Chuck Pilot Item 
Also remove Jacobs® tapers Nos. 4 | Key Size Size (in.) No. 
and 5; stack Nos. 3 and 6 wedge || Standard тале "— 
sets together. Morse to Ki 5%; 31984 
iim е K5 Ths 3L992 
9 
Spindle End Chuck End АО Мо. Мо. bs га PAL 
Morse to Jacobs? Taper M t Th ЕИ 
2M 2j 202 3М054 orse to Standard Thumb Handle 
2M 3J 203  3N056 Threaded Shank K2 ЛД 4YP25 
2M 41 204 3N063 3N999 K3 96 31986 Thumb Handie 
2M 6J 206 3М065 K3C % 31988 4YP25 
2M 33JT 223  3N092 K E 3-90 
3M 2JT 302 3М096 18 
ЗМ 3Ј 303 3N098 K30 Уы 31996 
3M 4J 304 3N100 $ M ME 31998 
3M 5J 305  3N163 elf-Ejecting 
3M 6J 306  3N165 S КЗС Ув 31868 
9 
3M 33JT 322 3N167 S KK %2 3L980 
4M 3J 403  3N209 
АМ 4J 404 3N211 
Morse to Threaded Shank 
2M 36-24 261  3N999 
2M 77-20 264 ЗР002 
Bridgeport Tapers 
0.490" 2J 802  3N448 
0.750" 3J 803  3N457 Bridgeport RX Series m . ОЙ 
0.620" 6J 806 3N459 Taper Tapping Head Uni gen es FM 
Wedge Sets (Pair) 3N448 22CJ9 i$ р 
Used оп 1JT 31844 E pU TC 2ZAX7 
Used on 2JT 3L846 ets 
Used on 3JT 3L848 Wedge Set 
Used on 6JT 3L850 31.844 


=] 


TAPMATICG 


DOA . 
Tapping Heads, Torque Bars, and Arbors 
Drill Sleeve Extension Socket 
3L892 3L930 Rx Series—For increased production in manual tapping applications. 


Torque Bars—Mount securely to prevent tapping attachment's stop arm from 
rotating. Table-mounted bars mount to T-slots of table. Quill-mounted bars 
clamp around the quill of the machine. 


Cap. in 1010 Mfr. Item 
Mild Steel Mount Max. RPM Model No. 
i Hand Drift Tool Rx Series Reversing Tapping Heads 
М Dayton 2XUU6 #6 JT 2000 13006 22AW6 
#33 JT 2000 13033 27СК2 
Sede 40-14 916-24 2000 13031 276.19 
Drill Sleeves and Extension Sockets 0 2000 33050 — — 2206 
%-20 2000 013050 27СК6 
Morse Taper Drill Morse Taper Extension Hand Drift Tool— pes 2000 13202 Eon ш 
Sleeves—Adapt smaller Sockets—Extend tool Removes taper shank 333 JT 1500 15033 27013 
Morse taper shank lengths and application tools from machinery #6-1/2" 14-20 1500 15050 2ZCL5 
i distances while adaptin spindles, sleeves, and 98-16 1500 15062 йол * 
tools to larger machine i pting pindle ДЕ 1500 15075 2708 ~ 
spindles. for increases or decreases extension sockets. 33 JT 1200 17003 27012 
» Archer Series 600 in applied tool Morse taper 10-3446 %-16 1200 17062 27054“ 
sizes. 34-16 1200 17075 27CN6 * 
А 74-20 1200 17087 22CN8 
= Archer Series 800 Mir iem 
Extension Description _ Capacity Dia. Model No. 
Outside Inside Overall Length Dia. Item Torque Bars for Rx Series 
Morse Taper Morse Taper Length (in.) (in.) (in.) Brand No. Table-Mount 34 Tap — 29097 2ZAX1 
Drill Sleeves, Archer Series 600 194 Tap — 29096 22AW8 
2 1 3.62 in — — Jacobs 31892 Quill-Mount A Tto 2%" 29099 2ZAX3 
3 1 3.88 in — = Jacobs 3L896 % 2% to 4%" 290991 27АХ5 
4 3 5.5 in — = Jacobs 3L898 Thread Overall Mfr. Item 
5 4 6.69 in = = Jacobs 3L904 Type Jacobs Taper Shank Dia. Size (in.) Length (in.) Model No. 
Extension Sockets, Archer Series 800 Arbors for Rx Series 
А 2 6.89 in 3.58 in 1.18 in Jacobs 31918 = Tin 78-20 3% 20087 2ZAX7 
3 7.72 in 4.41 in 142 in Jacobs 31920 = win 34-24 1% 25037 2ZAY8 
3 9.45 in 4.41 in 142 in Jacobs 3L930 Cut #33 vin = 3% 25033 2ZAY6 
4 4 10.43 in 5.39 in 1.89 in Jacobs 31932 Uer #33 = = 4% 20233 27АХ9 
5 11.81 in 6.77 in 2.48 in Jacobs 31934 #33 = = 4% 20333 27АҮ2 
Hand Drift Tool #33 = = БИ 20833 2ZAY4 
15" Long, Fits #2, #3, #4, #5 Dayton 2XUU6 * For Burgmaster machines. 
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MACHINING 
Tooling Components 


Serrated End 


Tapped End Nuzzler Edge 
Clamp | 
fu жән Support 
I 
Clamps 
» Black oxide finish NUZZLER EDGE 


PLAIN 

Tapered nose allows clamping in tight 
spaces. 

SERRATED END 


Serrated teeth engage into teeth of 
step blocks for clamping in machining 
operations. 


TAPPED END 
For single-point clamping. Tapped hole 
in end for supporting stud. 


Adjustable, double-action nose exerts 
clamping pressure downward and 
inward, and has serrations for better 
gripping of non- or semi-finished 
workpieces. Low grip style provides 
greater machining clearance. 


CLAMP SUPPORT 
Includes washer, spring, and shaft 


collar. Helps prevent clamp from 
falling when attached to clamp stud. 


Item 
Clamp Type Width Length Thickness Slot Size (in.) No. 
Fixture 
1 20" Vb іп Js and % 2YGU7 
Т" 2%" Yo in Vb 2YGV1 
1 2 ye in yg 2YGV4 
1w 4" 3A in % 2YGV5 
Plain Clamp 1” 6 lin 94 2YGV8 
134" 8 1 іп ЕД 2YGV9 
2" 6 1 in 7/ and 1 2YGW1 
РА 8 155 in 7/ and 1 2YGW2 
2" 10" 1 іп Ф апа 1 2YGW3 
ЕВ 2%" Vo in VA, Ae, % 2YGY5 
T 4 % in VÀ, 946, 8 2YGY6 
1%" 2” Y in % 2YGY8 
1 4 34 in » 2YGY9 
Ти" 6 % in Vb 2YGZ1 
Serrated End 1%" 6 76 in % 2YG74 
1” 6 lin 3 2YGZ6 
134" 8" 1%in 94 2YGZ7 
2" 6 1 іп %,1 2YGZ8 
2" 8" 1%in 78,1 2YGZ9 
2" 10" 1 іп 18, 1 2ҮНА1 
ж "2" % in Ии 2YGW4 
T: Зи" Vo in Ae 2YGW7 
1" 334" Y in Ae 2YGW6 
1° 4 Y in Ae 2YGW8 
1 4 ye in 36 2YGX1 
1" 40" % in V 2YGX4 
11" 5 іп % 2YGX2 
Tapped End Tu 5 54 in % 2YGX5 
1w LVAI Зд іп % 2YGX7 
1w 5” % in % 2YGX8 
1” 5” 3^ in % 2YGX9 
1” 6 ІШ % 2YGY1 
1% T lin 34 2YGY3 
1% 8 lin 34 2YGY4 
STANDARD 
GRIP LOW GRIP 
Item Item 
Width Length Thickness Slot Size (in.) No. No. 
Fixture 
1" 1708" іп Jie 2YGT5 2YGT4 
1" 2546" іп % 2YGT7 2YGT6 
3516" 3A in vA 2YGT9 2YGT8 
T 3%" % in Vo 2YGU2 2YGU1 
5316" 3A in Vo 2YGU4 2YGU3 
5/6" Ain Ve 2YGU6 2YGU5 
Item 
For Use With No. 
Clamp Support 
Y2 in Clamping Stud 2YHAS 
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54-Pc. Set 
2YGP5 
66-Pc. Set 
197325 
үн үн 
те со WESTWARD 


Clamping Kits 
= For replacement parts, 
see Grainger.com® 


51-PC. SETS 

Include 6 step blocks, 6 serrated end 
clamps, 4 coupling nuts, 4 flange nuts, 
4 T-slot nuts, 1 T-slot cleaner, 24 studs, 
wooden base, and metal tray. 


54-PC. SETS 

Include 6 step blocks, 6 serrated end 
clamps, 4 coupling nuts, 6 flange nuts, 
6 T-slot nuts, 1 T-slot cleaner, 24 studs, 
and machine-mounted holder. 2YGP8 


Р 


comes in plastic case and does пої 
include cleaner. 


66-PC. SET 

Includes 6 step blocks, 6 serrated end 
clamps, 4 coupling nuts, 6 flange nuts, 
four %6" T-slot nuts, four $6" T-slot 
nuts, 24 studs (4 each: 3", 4", 5", 6", 
7" and 8" length), 1 T-slot cleaner, two 
134" wide U-clamp sets (consisting of 
2 each 5" studs, flange nuts, ball joint 
U-clamps, and %6" T-slot nuts), and 
storage rack. 


Thread Item 
Slot Size — Size For Use With Brand No. 
51-Pc. Sets 
Vo in — 38'-16 Stud Size Te-Co 2YGL6 
%e in = Y2'-13 Stud Size Te-Co 2YGL7 
5 in Y5'-13 Stud Size Te-Co 2YGL8 * 
— 15'-13 Stud Size Te-Co 2YGN3 71 
— 19'-13 Stud Size Te-Co 2YGL9 
Тув in — 3-11 Stud Size Te-Co 2YGN1 
— 9-11 Stud Size Te-Co 2YGNA 1 
¥% in — 9-11 Stud Size Te-Co 2YGN2 
1946 in — 34'-10 Stud Size Te-Co 2YGN5 
VA — 34'-10 Stud Size Te-Co 2YGN6 
52-Pc. Sets 
3Ae'-18 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197326 
АШ 38'-16 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197327 
¥'-16 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197328 
Vb in M10x1.5 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197330 
%e in 38-16 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197329 
in 948-11 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197336 
M16x2 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197338 
M12x1.75 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 191331 
14.00mm — %"-13 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197332 
1"-13 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197333 
54-Pc. Sets 
Yo in — 38'-16 Stud Size Te-Co 2YGP5 
"в in = Y9'-13 Stud Size Te-Co 2YGP6 
$6 in — Y9'-13 Stud Size Te-Co 2YGP7 ^" 
— 12'-13 Stud Size Te-Co 2YGP8 * 
твп = %"-13 Stud Size Te-Co 2YGP9 
— 9-11 Stud Size Te-Co 2YGR1 
Y4 in — 35-11 Stud Size Te-Co 2YGR2 
66-Pc. Set 
Vo in 1"-13 Drilling Machines, Lathes, Milling Machines Westward 197325 


* Use on Bridgeport machines. T 112" thick step block. 
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MACHINING 
Tooling Components 
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ЕЙМШЕЕнІТЕ 
Pitbull? Low-Profile Clamps 


Workholding clamps have a low gripping profile that generates high clamping 
forces compared to other compact clamps. Use Blunt Edge models for general 
purpose applications. Knife Edge models are your best choice for aggressive 
Stock removal. 


Thread Thread Overall Item 
same Type Holding Force Size Length Dia. Depth/Width No. 
A 
200 Ib 34-40 ein V^ %' 34CV67 
400 Ib 38-32 Yin Tea" yr 34С/70 
Blunt Edge, 650 Ib 34-40 Hin V^ %' 34CV66 
ow Prol e 1500 Ib 38-32 win Tos" yr 34CV69 
S 3600 Ib И'-20 Min W Ye 34CV72 
6000 Ib 38-16 Tin He T 34CV75 
12,000 Ib 12-13 T in V Ді 34С/77 
1500 Ib 38-32 win Ta" y 34CV68 
Knife Edge, 3600 Ib 14'-20 Min W yr 34CV71 
Low Profile 6000 Ib 38-16 Tin He T 34С/74 
12,000 Ib 19-13 T in VÀ KA 34CV76 
Metric 
Blunt Edge 4200 N M6 16.00mm 6mm 19.05mm 34С/86 
ow Profile 6600 N M4 12.00mm 4mm 12.70mm 34CV82 
s а 16,000 N M6 16.00mm 6mm 19.05mm 34С/85 
nife Edge, 
Low Probl 2800 N M2.5 8.00mm 2.50mm 9.52mm  34CV78 
2YJJ6 Base 
Thread Table Length Нет 
Size fin. .) Slot Size (іп.) No. 
74-20 Vi in s 2ҮЈЈ6 
жек A n B 
^e In 8 
a Qm %16 7 Bin 7& — 2VIKB 
ТЕСО Vin — 7& 2Y]K9 
ann Чани: Asin 1% — 2YJLi 
%-13 %1п 1%. 2ҮЛ2 
sin 14 2YJL3 
T-Slot Nuts "ES mms 
. ics 8- 4 In 4 
Durable, case-hardened, black oxide finish. THe in 1% 2YJL6 
Last thread is incomplete to prevent stud Mein 10 ?2ҮЛ7 
а 34-10 76 in ii? 2ҮЈЈ8 
from turning through the bottom of the nut. Tin i9 — BY ISO 
Undersized to fit machine table slot. 1-8 1%e in 2 2YJK1 
Te Co Swing Bolt Eye Bolt 


Swing Bolts and Eyebolts 


Steel bolts with black oxide finish. Reamed hole allows for 
smooth bearing surface. Use as a stationary hinge-pivot point, 
with a shoulder for positive stop location. 


Length Thread Eye Inside Length from Item 
Thread from Ream Item Size Dia. Ream Center No. 
Size (in.) Ream (in.) Center (in.) No. Eyeholts 

Swing Bolts 5-20 As in 2in 2YJL8 
ў 1% 2ҮЈР1 5 Vis in 3 in 2YJL9 
74-20 И 2% 2YJK2 346-18 Yin 3 in 2YJN1 
Y 2% 2YJK3 Js in 3 in 2YJN2 
54-18 346 2 2YJK4 34-16 36 in 3 in 2YJN3 
34-16 % 2% 2YJP2 E 3.75 in 2YJN4 
36 3% 2YJK5 36 in Sin 2YJN5 
5-13 % 3% 2YJP3 ТЕТІ 34 in 3.75 in 2YJN6 
Yo 4% 2YJP4 36 in 5 in 2YJN7 
34-10 ЕД 4% 2YJK6 58-11 іп 4.5 in 2YJN8 
56 іп біп 2YJN9 
37-10 Эд in 4.5 in 2YJJ5 
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Step Blocks 


Work with serrated end clamps to provide 
clamp support. Larger sizes have chamfered 
holes to tolerate more shock. 


Item 
Size Range No. 
% to 1%" 2YGR3 
1" Thick 1% to 27" 2YGR4 
2% to 6" 2YGR5 
1% to 4" 2YGR6 
114" Thick 2% to 6" 2YGR7 
3% to 9" 2YGR8 
1% to 4" 2YGR9 
2" Thick 2% to 6" 2YGT1 
3% to 9" 2YGT2 eos 28:72: — — 2YGR3 —  — 
Te Co S. 
Flange Nut Swivel Flange Nut Spherical Flange 


Nut Assembly 


Flange Nuts 


Flange—Case-hardened steel with 
black oxide finish, or stainless steel. 


Spherical Flange—Design compen- 
sates for slight misalignment of clamp 
to workpiece to provide proper clamp- 
ing force. Assemblies include flange 
nut and spherical washer. 


Swivel Flange—Head rotates while 
washer remains stationary. Hold rigidly 
on contact, without marring workpiece. 


Flange Nuts Flange Nuts Swivel Flange Nuts 
STEEL STAINLESS STEEL 
Thread Hex Height Item Height Item Item 
Size Width (іп) | (in.) No. (in.) No. Height (in.) No. 
14-20 % Ув 2ҮНЕЇ 316 2YJC1 % 2ҮНН2 
%6-18 He 36 2YHE2 36 2YJC2 — — 
36-16 Тв VA 2ҮНЕЗ VA 2YJC3 The 2YHH4 
7-13 % Tie 2YHE4 We 2YJC4 ЕЯ 2ҮНН5 
98-11 Тв 1 6 2ҮНЕ5 We 2YJC5 2 2YHH6 
34-10 ТИ 1 2YHEG 1 2YJC6 1% 2YHH7 
1-8 196 14 2YHE8 — = 196 2YHH8 
STAINLESS 
STEEL STEEL 
Thread Item Item 
Size Hex Size (in.) Height (in.) No. No. 
Spherical Flange Nut Assemblies 
38-16 TAS 0.66 2YHF9 2YHG7 
7-13 7 0.879 2YHG1 2YHG8 
58-11 Тв 1043 2YHG2 2YHG9 
341-10 T 1.269 2YHG3 2YHH1 
1-8 196 1.544 2YHG4 — 
TE-CO еы 
Nee Зән. 
Washers 


Flat washers prevent marring to object by 
distributing load that nut applies to clamp 
or workpiece. 


Steel Stainless Steel 

Washer Washer Item Item 
Outside Dia. Inside Dia. Thickness No. Thickness No. 

He" Ув" 0.078 іп 787RC6 0.078 in 787RFO 

yr yg 0.078 in 787RC7 0.078 in 787RF1 

Ae" Эв" 0.078 іп T87RC8 0.078 in 787RF2 

Vl 1% 0.094 іп 787RA4 0.094 in 787RD8 

9 E 0.125 in iis 0.125 in 787RD9 
Jax" 0.188 in 787RC9 = = 

м Tias" 0.125 in 787RA6 0.125 in 787ВЕ0 
Туы” 0.188 іп 787800 — — 

% 1% 0.125 іп 787RA7 0.125 in 787RE1 
1%; 0.188 іп 787RD1 — — 

" Typ" 0.125 in 787RA8 0.125 in 787RE2 
1%” 0.188 іп 787802 — — 

"m Tf" 0.125 in 787RA9 0.125 in 787ВЕЗ 
Ta" 0.188 in 787RD3 = — 

138 ee ЕН: їп те7асо 0.125 іп 787RE4 
A» .188 in — — 

"m а Е іп тни 0.156 in 787RE5 
до" .25 in — — 

1347 E 0.156 in 787RC2 0.156 in 787RE6 
aa" 0.25 in 787RD6 — - 

2 THe" 0.188 in 787RC3 0.188 in 787RE7 
TVs" 0.281 in 787RD7 — — 

РҮЛІ 1552" 0.2191п 787RC4 0.219 in 787RE8 

2%" 1%” 0.281 іп 787RC5 0.281 in 787RE9 
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Dog Point Screws “> 6» 


Dog point prevents damage to end threads. £ 


Hand Knob—Use when hand tightening is necessary for holding eh Р] 
or clamping. 4-point aluminum knob. Steel stem with black oxide 
nm Бімбеееете ç ~ 
Knurled Head—Use for light clamping and holding. Knurled head = 

Hand Knob 21І0М/5 better grip. Head and stem are steel with black oxide finish. Fixture Clamps 


А А А i Cam-action workholding clamps provide fast, strong clamping, and have a 
Thread crew verall Item Thread crew verall Item i i i Ж i i 

Size Length Length Мо, Size Length Length Мо. low profile design. Simple, 2-component design helps keep maintenance 
Hand Knob Knurled Head costs low, and the small size allows more parts per load. 


4-20 120 Ш 225 ЗГЕ 2024 1.00, 12% SlCr Note: Clockwise rotation is recommended. Workpiece stop should be on the right of clamp. 


2.50 in 925" 3LCE6 200 25127 31661 Holding | Thread Overall Overall Item Pkg 
ң 2.00in 2.8/5 3LCE7 4-20 2.50 2.8125 31662 i i i i i : 
96-18 - 5 — 3 125" Ев 150 18025 21063 шш Force Size Dia. Height Width No. Оу. 
2.0625 in 3.0625 3LCE9 150 1875  3LCG4 - yu ГА i 
3-16 2.5625 in 3.5625  3LCFl 96-18 2.00 23/5 31005 451 р ы n M gn EE Т 
3.0625іп 4.0625  3LCF2 2.50 24875" 3LCG6_|  Brass/Stee| 80010 — vi-18 У 27527 Zein 340148 12 
2.5625 іп 4.0625"  3LCF3 2007 2.4375" 31607 2000 Ib 38-16 EA Bia" Te in 34CU49 10 
0-13 3.0625 in 4.5625" 3LCF4 %-16 ^ 2.50 2.9375" 3LCG8 40001b — 12-13 — 7 TUS Tin 34CU50 8 
3.5625 in 5.0625" 3LCF5 3.00" 3.4375 SLE Metric 
я 3.00 34375  3LCH1 
Knurled Knob 13 — 880 39375 81092) Brass/Steel УЗ МВ mm 1935mm 2061mm ЗАСА 12 
(а е ® 
d. 
" FIXED {REVOLVING 
NO HANDLE HANDLE | HANDLE 
Handwheels | Нет Нет Нет 
дшш е сар Novo Grip gray thermoplastic wheels have steel шін іш 2 №. No. No. 
add ңе insert and matte black finish. Aluminum wheels are 315° 0375 | 3GJY7 | 36/05 | 3GKA3 
; : д 4 d 3.94 0.50 3GJY8 | 36076 | 3GKA4 
lightweight with a polished finish. 4.92" 0.50" 3GJY9 36377 3GKA5 
REVOLVING FOLD AWAY 5.51" 0.625" 3GJZ1 3GJZ8 3GKA6 
NO HANDLE HANDLE | HANDLE 6.3" 0.625" 3GJZ2 3GJZ9 3GKA7 
Item Item Item 7.87" 0,75" 36423 | 3GKA1 | 30КА8 
Dia. Bore No. No. No. 9.87" 0.875" 30.74 | 3GKA2 | 3GKA9 
Novo Grip Aluminum 2-Spoke 
3.15" 0.375" | 3DDJ6 | 3DDK9 | 3DDN3 3.15" 0.375" 3GKC1 30КС7 30КІ4 
n 0.375" 3DDJ8 3DDL2 | 3DDN5 3.94 0.50" 3GKC2 | 3GKC8 | 3GKD5 
3.94 0.50 | 3DDKi | 30014 | 3DDN7 4.92" От | ЖЫ | 3GKC9 | зекте 
i i 4.92" 0.50" 3DDK3 | 30016 | 3DDN8 6.3" 0.625" 3GKC4 | 3GKDi | 3GKD7 
Aluminum Novo Grip . 0.50" 3DDK5 3DDL8 3DDP1 7.87" 0.75" 3GKC5 3GKD2 3GKD8 
2-Spoke Revolving Handle 6.3 0.625" | aDDK7 | 3DDN1 | 3DDP3 9.84" 0.875" 3GKC6 | 3GKD3 | 3GKD9 
Dovetail Fixtures and Cutters RAPTOR 
= For accessories, see Grainger.com® require a small amount of material to hold the 
Made to hold part on 4- and 5-axis CNC machines. workpiece. Prepare all parts with a single dovetail 
Fixtures provide rigid clamping while exposing and utilize the same fixture for every part. 
5 faces of the workpiece. Spring-loaded clamps 
Max. Bolt 
Workpiece Max. No. of Dovetail Dovetail Fixture Max. Circle Mfr. Item 
Weight Workpiece Size Clamps Height Width Height Workpiece Size — Dia. Model No. 


Machine Vise 
17-4 Stainless Steel 


6 Ib. 3'Ainx3 іп 1 0.125" 0.500" 2¥%in ЗИіпхЗ “in = RWP-017SS 467ШМ/67 
33^ in x 3 3^ in 1 0.125' 0.750 2¥%in 3%inx3%in = RWP-007SS_ 4671056 
Т Ib. 334 inx 3% in 1 0.125' 0.750" 2in 394 inx 39A in — RWP-0115S 467М57 
3*4 in x 3 94 in 1 0.125' 0.750 2in 394 in x 334 in — RWP-0125S  467W58 
12 Ib. 5inx5in 2 0.125' 01750" 1 іп 5inx5in — RWP-038SS 4671065 
25 10. 6 98 in x 6 іп 2 0.125' 0.750" 3in 6 8 in x 6 іп — RWP-002SS 467М/54 
6 34 in x 6 94 in 2 0.125' 1.500" 2in 634 in x 6 іп -- RWP-013SS  467W48 
30 Ib. 6 34 in x 6 іп 2 0.125' 1.500" 3in 634 inx 69A in — RWP-001SS — 467W45 
— 2 0.125' 1.500" 2in — — RWP-036SS 467М/51 
40 Ib 7 inx7 in 3 0.125' 0.750 2in 7 %inx7 in = RWP-034SS_ . 467W64 
467W42 467W84 2 7 Veinx7 V^ in 3 0.125' 0.750" 3in 7 Әіпх7 іп -- RWP-030SS 467М63 
а т 
B in x 10 in — ; 750" in x 10 in — - - 
Aluminum 
Item 0.284 Ib 1 іпх1 іп 1 0.078" 028"  1VWin 6inxiYin - RWP-031SS 467М/74 
eum ы due 1 аш ш шшш = 
1 " Y : р 5 in x 2 V» in р .500" 4 in 5 inx2 V» in = E 
Micro Dovetall Соар е — 31b. 3inx3in +0195" 0750 din 3inx3in  —  RWP-003  467М55 
Мїг No. RWP-008SS/-009SS/-010SS 467W92 6 Ib. 3%inx3 іп 1 0.125" 0.500" 2in 3inx3 “in — RWP-0228S  467W70 
Clampin Kt 10 Ib. 435 inx 4% in 2 0.125" 0.500" 3in 4 іпх4 іп -- RWP-018 467W68 
ping Mfr. No. RWP-019SS 467W89 12 Ib. 5inx5in 2 0.125" 0.500" 3in 5inx5in — RWP-018S5S 4671069 
Mfr. No. RWP-017SS/-018/-018SS/-0228S 467W91 12.5 Ib 4nx4ln 1 0127 0757 Yin  4inx4in — НО —— ABIWOI 
- Mir. No. RWP-006/-006SS 467W88 те 8inx4in 3 0.125' 0.750" 4in 8inx4in — RWP-025 467W62 
Mir No RWP-002/-002SS/-003/-003-4x/- 16 Ib. 8 %inx4in 2 0.125" (0.750 21%6іп 8 ^ inx4in — . RWP-024-2XR  467W79 
AM Mee M RA SE 55y4inx55Vuin 2 0.125 0.750". Sin  55Y&inx55Vein - RWP-002  467W53 
007SS/-011SS/-012SS/-015/-023/-024/-025/- 467W90 181 5 Minx5 Vl т Т т Y UA 
024-2XR/-024-3XR/-024-AXR/-405 b. ^ in x 5 іп 2 0.125" 0.750" 2in 5 3A in x 5 іп — RWP-015 467W59 
Mfr. No. RWP-001/-001SS/-004/-013/- Б іпхо іп 2 0.125" 0.750 3in 535*inx5b$Xiin  — RWP-023 467W60 
' 013S9/-401-11/-026/-027 467W87 20 Ib. біпхбіп 2 0.125" 1.500" 3in 6inx6in = RWP-027 467W50 
6 3⁄4 in x 6 94 іп 2 0.125" 1.500" 2in 694inx694in 3464 RWP-004 467W46 
Item 30 Ib 634 in x 6 іп 2 0.125' 1.500" 2in 6 inx69iin 3544 RWP-013 467W47 
Dia. For Use With No. ` 6% in x 6 3^ in 2 0.125' 1.500" 3in 694inx63^in 35/4 RWP-001 467W44 
Vise Dovetail Cutter 6 34 in x 6 94 in 2 0.125' 1.500" 3in 634 in x 6 іп 4 RWP-026 467W49 
1342" Hard Materials, Steel, Titanium 467W84 65 Ib. 4inx14in 4 0.125' 0.750 3in 4inx14in — RWP-405 467W66 
yr Aluminum, Brass, Soft Materials 467W83 80 Ib. 8inx 10 in 2 0.187 2250 3 біп 8inx10 in RWP-006 467W42 
Hard Materials, Steel, Titanium 467W85 140 Ib. 17 inx 12 in 6 0.125" 1.500" 3in 17 in x 12 in RWP-401-11 467W52 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Clamps 


Vertical, 
Flat Foot 
48TN10 
m ^ A Horizontal, 
U Boit І | Straight Foot 
3CXF2 . 2 48TNO5 


Vertical and Horizontal Toggle Clamps 


Closed Loop These clamps feature maintenance-free, Verical Handle—Feature 2 to 


(Сөввтасо эсхот high-quality swivel bushings. They allow for З times the holding force with 
А а consistent use of force when opening and fewer pinch points for safety 
Pull-Action Latch Clamps closing. Optimum stability is achieved through апа durability. 
= All clamps are made of steel (except where indicated) the conical clamping arm with U-profile. Сап ov zontal Handle—Provide 
be used on a variety of fixtures for applications 


where hold-down action can replace fasteners. 
Models with safety interlock include an internal 


Provide quick closure of covers and molds. Thumb-control lever for single- 
handed operation. Threaded hook for easy adjustment. Models with release 


a low profile for applications 
where minimum vertical height 


lever prevent accidental opening due to vibration. д à i ired. 
р pening bar lock with automatic safety catch. ееп 
Adjustable | Overall Overall Base Mounting Item Height 
ven 1 ш H (іп. Lün Centers (in. но. Holding Thread Overall Overall Under Base Mounting ltem 
БИШЕЙ - - Cap.(Ib.) — Handle Size H (in. L (іп) ^ Arm(in.) Centers (in. No. 
2.37in 4Ліп 0.75 x 1.00 | 665in 34íin  148in ^ 055 | 
339in 5771 ^ 125x144 .789in 421i —193in 083 | 
339in  577in 1.25 x 144 | 1045in 683п  275in 106 |4 
ш  ——iHoX 002 900 ST НЫ eom 31и 817—055 — [ 1. 
ЈНоо 0-0.25 3CXE7 ^ 90° V8 1-8 Я j a8 STR 
gs) Вой _ 0049 3CXN9 3 N (67 in 68 6 [АТМ 
U Bo 0-0.49 1.19 in 3.88 in 0.63 x 0.75 3CXEA * 90° M10 0.0 6.0 4 6 48TN30 
375 Closed Loop 1.91 in 8.33 in 0.75 x 1.25 3CXD7 
J Hook 0-0.43 ЗСХРЗ 0 
450 J Hoo 0-0.43 3CXP5 * 0 
U Bol 0-0.59 3CXP1 п 
720 U Bo 0-0.59 3CXE5 * 
U Bo! 0-0.49 3CXEB ** 
U Bol 0-0.59 3CXF7 
150 J Hoo 0-0.81 2.58 in 11.89іп 1.25 x 1.94 3CXE1 
1,000 J Hook 0-0.93 29in  1345in 1.13 x 2.37 3CXP4 139 90° M5 48TN10 
1,200 ^ Closed Loop — 3CXD8 0 90" M6 | G&15in 344in 0.97іп ^ 0.55x1.06 | 48TN 
Bol 0-0.76 3CXP2 211 90° M8 48TN13 
2.000 U Bol 0-0.76 3CXEG6 * 20 М 48TN 
' U Bol 0-0.76 3CXE9 ** 337 90 10 48TN15 
U Bol 0-0.76 3CXF8 
4.000 U Bol 0-0.69 4.19in — 10.19 in 2.25 x 2.25 3CXE2 
i U Bol 0-0.69 419in 10.19 in 2.25 x 2.25 3CXF9 
7.500 U Bol 0-1.07 3.67 in 9.65 in 2.25 x 2.25 3CXE3 
i U Bol 0-1.07 3.67 in 9.65 in 2.25 x 2.25 3CXG1 


* Stainless steel. ¢ With release lever. ** Stainless steel with release lever. 
Latch plate not included. 


Hex Head Bolt 
3CXR2 


Flat Cushion Neoprene 
3CXP7 


49 0 


206m 495i 103i 173 | 
2.95 in 1.35 in 1.45 in 1.02 


€bestaco 
Я cd 


Squeeze-Action Clamps Hax Head Bolt 
a All clamps are made of steel (except where indicated) 


Use to replace fasteners when permanent clamping is not possible. 
Forged steel jaws are tapped for adjustable spindles (supplied). 
Models with release lever offer single-handed opening. 


Holding Jaw Jaw Overall Thread Item 
Cap. (Ib. Spindle Width (in. th (іп) L (in. Size No. 
200 Flat Cushion Neoprene 1.00 1.08 4.63 M6 3CXP7 
350 Hex Head Bolt 1.25 1271. 6.03 М8 3CXP8 
700 Swivel 3.00 2./2 8.51 M10 3CXP9 
800 Hex Head Bolt 1.78 1.25 8.28 Mi2 3CXP6 
Hex Head Bolt 1.78 1.25 8.28 Mi2 3CXR3 * 
1200 Swivel Foot Bolt 1.75 2.56 9.15 M10 3CXR1 1 
Hex Head Bolt 3.88 2.56 9.15 M10 3CXR2 907 
* Stainless steel. } With release lever. 
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MACHINING 
Clamps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Vertical 
3CXV5 


Vertical, 
U-Shaped Arm 
3CXW4 


Horizontal 
3CXA3 


Compact Horizontal 
3CWX5 


(Совѕтлсо 
со 


Vertical, Horizontal and 
Compact Toggle Clamps 


Feature corrosion-resistant stainless steel rivets and molded grips for safety. 
Can be used on a variety of fixtures for applications where hold-down action can 
replace fasteners. Models with Toggle Lock Plus release lever prevent accidental 
opening due to vibration. 


Vertical Handle—Some models feature 2 to 3 times the holding force with 
fewer pinch points for safety and durability. Flat cushion neoprene spindle. 


Horizontal Handle—Provide a low profile for applications where minimum 
vertical height is required. 


Compact Horizontal Handle—Low-silhouette hold-down clamp features a 
handle that can be operated from either side or from behind. 


Base Mounted 
3CXU3 


Through-Hole 
Mounted 
3CXT6 


€bestaco 
co 


Straight Line-Action Clamps 


a All clamps are made of steel (except where indicated) 

Replace fasteners for secure holding of parts on fixtures. Threaded plunger. All 
models lock in both extended and retracted positions to provide holding force 
in "pull" or "push" directions. Models with release lever prevent accidental 
opening due to vibration. 
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Clamp Arm Height 
Holding Opening Thread | Overall Overall Under Base Mounting) Нет 
Cap. (Ib. Angle Size H (in L (in Arm(in.) Centers (in. No. 
Vertical Handle Hold Down 


Open Arm 


4.72іп  3.29in X 0.95 in 0.50 x 1.06 


9.08in 7.51in 1.7 in 1.25 x 1.78 
U-Shaped Arm 
100 100* M5 3.08in 2.04in 0.63 in 0.63 x 0.94 3CXV9 
25 00° 10-32 3CXX2 ” 
200 105 M6 3CXV3 
105° M6 3CXW2 
250 105" ^ 14-20 ЗСХХЗ * 
99* M8 3CXW5 
375 99? M8 693in 5.41іп  125in 0.75 x 1.25 3CXW6 
99° М8 693in 458in 1.25 іп 0.75 x 1.25 3CXX9 
450 99* M8 5.63іп 444in  125in 0.75 x 1.25 3CXX4 * 
500 99* Solid 3CXWA 
600 103* M10 3CXW8 
103* M10 3CXY1 
то 10% Solid 3CXW7 
103° %-16 | 8.19in 5.51in 1.67іп 1.25 x 1.77 3CXX5 * 
1000 120* M12 8.86in 6.84in 1.98 іп 1.26 x 1.77 3CXW9 
1200 140* M16 11.97in 8.87in 3.08 іп 2.00 x 2.75 3CXX1 
Horizontal Handle Hold Down 
U-Shaped Arm 
60 94? M4 0.67іп 2.85in  0.36in 0.62 x 0.62 3CXA3 
90% M4 0.67in 2.71 in 0.3 in 0.62 X 0.62 3CXM 
75 90° 8-32 3CXC3 ” 
100 90° 8-32 3CXC4 * 
150 90% М5 139in 4.05іп 0.74 in 0.53 x 0.75 3CXA5 
90% 10-32 1.39in 4.05іп 0.74 in 0.53 x 0.75 3CXC5 * 
200 87* M6 ЗСХАб 
91° M6 3CXA7 
mo — 85 ⁄ 3CXC6 7 
91° (2 3CXC7 * 
295 71° М5 3CXD1 
71° М5 13in 5.87іп 0.75 іп 0.53 x 0.70 3CXV7 
92? M8 1.84in $691in  1.31tin 1.00 x 0.87 3CXA8 
500 91° M8 3CXA9 
92° M8 3CXD5 
560 73° M6 3CXD2 
73° M6 3CXV8 
600 92* 96 3CXC8 * 
91* 96 3CXC9 * 
92? M10 256in 10.7іп 1./5іп 1.63 x 1.63 3CXC1 
750 93° 10 3.18 in 11.02 in .67 in .61 x 1.69 3CXC2 
92? M10 256in 10.5 in 1.7 in 1.63 x 1.63 3CXD6 
840 68° M8 2.25in  9.88in 1.32 in 1.03 x 1.21 3CXD3 
68° M8 225in 9.88in 1.32іп 1.03 x 1.21 3CXW1 


Compact Horizontal Handle Hold Down 


U-Shaped Arm 
150 
143in 2.21in 0.48іп 0.53 x 0.63 
3.53in $5.19in 1.31 in 1.38 x 1.50 
* Stainless Steel. + Wtih Toggle Lock Plus release lever. #Does not have neoprene spindle. 


350 


Plunger Height Base 
Holding Plunger Travel Thread | Overall Overall Under Mounting Item 
Cap. (Ib.)Dia. (in.)  (in.) Size | H(in.) L(in.) Arm (in.) Centers (in.) No. 
Base Mounted 
100 0.25 0.63 18-32 1.27 2.61 0.50 0.63х0.63 | 3CXR8 
300 0.44 1.25 Js in 3.17 5.46 0.97  1.38x1.63 | 3CXR5 
560 0.39 0.70 M6 1.59 2.96 0.50 0.87х1.75 | 3CXR7 ** 
600 0.44 1.25 %e in 3.43 4.77 097 1.44x 1.31 3CXU4 
840 0.47 1.25 Js in 3.43 4.77 097 1.44x 1.31 3CXU3 * 
2500 0.62 2.00 36 іп 3.05 1.06 0.81 1.68x3.00 | 3CXU5 
16000 0.99 3.00 % in 4.84 11.16 225 2.75x2.25 | 3CXR6 
0.51 — Ys in = 6.02 = = 3CXR4 
0.62 — ¥ in 4.04 = = = 3CXT2 
0.87 = Yo in 3CXT5 
— — — s іп — 4.77 — — 3CXR9 
— — Ys in 3CXT1 
= = 36 in 3CXT3 
= = іп 3CXT4 
Through-Hole Mounted 
200 0.39 0.75 Yin 3.13 2.62 — 3CXT9 * 
400 0.44 1.50 Js in 4.16 4.95 == 3CXU1 * 
700 0.62 2.63 36 іп 5.60 6.68 — 3CXT8 
0.62 2.63 36 in 5.60 6.68 = = 3CXU2 * 
— — Vin 3.13 2.62 = = 3CXT6 
= = Js in 4.16 4.95 — — 3CXT7 


* Stainless steel. 1 With release lever. Thumb handle. ** T-Handle. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MAGHINING 
Pins 


Ball Knob 


INNovanve 
COMPONENTS, INc. 


T-Knob 


Rounded 


T-Knob М. 
Knob Detent Pins 
Designed for quick-release applica- п Busen 
tions where durability and added grip став шш 
are needed. Spring-loaded detent ball 1%in 
- 1%in 
retracts when pin is pushed or pulled. 2 Tin 
Black polypropylene. Rounded T-knob ^in 2% in 
pins have retractable coiled lanyards, to ша 
keep ріп securely tethered to equipment. жі ШАШ 
sin 2 іп 
Ріп Item Yin 2 іп 
Піа. Grip Length No. Rounded T-Knob 
Ball Knob 2in 
2 in 3JDC5 Vi in 3 in 
Ya in 3in 3JDD1 4in 
4 in 3JDD4 T%in 
in 2% in 3JDD8 36in 2 Ys in 
Ы 3 іп 3JDE2 34 in 
yr in 34 in 3JDF5 Bin КЕД 
Steel 
Thread 
Size Tip Dia. Tip Length 
Plastic Knob 
(4-00 016 0.190 
36-16 0.25 0.280 
БШ, we Y-13 031 0.380 
per 56-11 0.38" 0.440 
en 012 ^ 0125 
- ы " , 
Кп РІ nger Pin 36-16 0.18 0.20" 
ob u gel | S Y-13 024 0250 
Retractable device is easily withdrawn Yw-18 0.157 0.188 


and reengaged. Metal knob plungers 
are lockout and vibration resistant. 


0.12" 
0.24" 


Stainless Steel Knob 
74-20 
32-13 


0.125" 
0.250" 


INNOVATIVE 
COMPONENTS, ме. 


Rounded 
T-Knob 


Pull Knob 


Pop Pins with Weld-on Barrel 


Quick, convenient way to adjust height or length on many applications. 

Case-hardened zinc-plated steel for strength and durability. Nonleaded, 
nonplated steel barrels for welding are included. Lockout style holds pin 
in retracted position until adjustments are finalized. 


Tip Dia. Tip Length Barrel Height tyle 
Si 
Ball Knob 
Ye. 0.600" 1.50" Straight Tip 
ж 0.600" 1.50 Straight Tip 
ш 0.600" 1.50" Lockou 
0.560" 1.50" Short Tip 
ж 0.560" 225 Short Tip 
0.610" 1.50" Tapered Тір 
0.900" 17" Straight Tip 
Rounded T-Knob 
Ye. 0.600" 1.50! Straight Тір 
ж 0.600" 1.50" Straight Tip 
ы 0.600" 1.50" Lockou 
0.560" 1.50" Short Tip 
ж 0.560" 225 Short Tip 
2 0.610" 1.50 Tapered Tip 
0.860" 1.50" Straight Tip 
Pull Knob 
Ye. 0.600" 1.50! Straight Tip 
ж 0.600" 1.50 Straight Tip 
0.600" 1.50" Lockou 
0.560" 1.50" Short Tip 
w 0.560" 2.25" Short Tip 
$ 0.610" 7.50" Tapered Tip 
0.900" iw Straight Tip 
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Item 
No. 


3JDC3 
3JDC4 
3JDC7 
3JDC8 
3JDC9 
3JDD3 
3JDD6 
3JDE1 
3JDF4 


3JDC6 
3JDD2 
3JDD5 
3JDD7 
3JDD9 
3JDF3 
3JDF6 


Item 
No. 


3JCZ9 
3JDA1 
3JDA2 
3JCZ8 


3JDA6 
3JDA8 
3JDA9 
3JDC2 


3JDA7 
3JDC1 


Item 
No. 


3CRP2 
3CRN8 
3CRP5 
ЗСАМ5 
SREK6 
3CRN2 
3JDF7 


3CRP3 
3CRN9 
3CRP6 
3CRNG 
SREK7 
3CRN3 
3JDF8 


3CRP4 
3CRP1 
3CRP7 
3CRN7 
SREK8 
3CRN4 
3CRN1 


=) 


Handle 


Button 
Handle 


Positive Locking Pins 


Provide a secure way to adjust or remove accessories on equipment. 
Push button initiates and controls ball action and retraction. Use 


Lanyards (sold separately) to securely affix pin to fixture or frame. 


BUTTON RING 
HANDLE, | HANDLE, |L-HANDLE, T-HANDLE, 
17-4 17-4 17-4 17-4 T-HANDLE, 
Stainless | Stainless | Stainless Stainless |4140 Steel, 
Steel Steel Steel Steel | Zinc Plated 
Pin Grip Item Item Item Pin Grip Item Item 
Dia. Length No. No. No. Dia. Length No. No. 
Yein | SREK9 5RET7 13Y924 Yin 5REP3 5REUS 
Vi in 110 5RELO 5RET8 13Y925 Asin 11 5REP4 5REVO 
17 1п | БВЕСТ 5RET9 13Y926 Tein 5REP5 5REV1 
2 in 5REL2 5REUO 13Y927 2 in 5REPG 5REV2 
Yin | SREL3 5REUT 13Y928 Yin 5REP7 5REV3 
JA in tin 5REL4 3JCW1 13Y929 ип Tin 5REP8 3JCX4 
1 іп! bRELS 3JCW2 13Y930 Tein БВЕР9 3JCX5 
2 in 5REL6 3JCW3 13Y931 2 in 5RERO 3JCX6 
Tin 5REL7 5REU2 13Y932 Tin 5RER1 5REV4 
ein 1,211 | SRELB 5REUS 13Y933 Ysin — in 5RER2 5REVS 
ein” Zin | SRELI | SREU4 | 13Y934 п. 2 in 5RER3 | 5REV6 
2%їп| БВЕМО 5REUS 13Y935 2%in 5RER4 5REV7 
Tin 5REN1 5REUG 13Y936 Tin БВЕВ5 5REV8 
1%їп| SREN2 3JCW4 13Y937 Tein 5RER6 3JCX7 
34 in 2 5REN3 3JCW5 13Y938 36 in 2 in 5RER7 3JCX8 
2%in | BRENA 5REU7 13Y939 2%in БВЕВ8 БВЕ\/9 
3 in БВЕМ5 3JCW6 13Y940 3 in 5RER9 3JCX9 
3%in | 5SRENG 5REUS 13Y941 3 іп 5ВЕТ0 БВЕМ/0 
Tin | BSREN7 3JCW7 13Y942 Tein 5RETI 3JCY1 
2in 5REN8 3JCW8 13Y943 2in SRET2 3JCY2 
1 in -2/іп| SRENS 3JCW9 13Y944 vein 2211 5RET3 3JCY3 
3in SREPO 3JCX1 13Y945 3 in SRET4 3JCY4 
3%in| БНЕРІ 3JCX2 13Y946 3 іп 5НЕТ5 3JCY5 
4in SREP2 3JCX3 13Y947 4 in SRET6 3JCY6 
6 in 12 in 
Item Item 
Mounting No. No. 
Lanyards 
Loops At Both Ends 13Y920 13Y921 
Loop One End/SS Tab Other End 13Y918 13Y919 
Loop One End/SS Eye Other End 13Y922 13Y923 


Pull Ring 
Short Pull Ring 


Үндү 
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Pull Ring Plunger Pins 


Threaded plunger pins are retractable devices that can be easily withdrawn 
and re-engaged. Spring loaded steel pins with pull ring. 


Thread Item 
Size Tip Dia Tip Length No. 
Short Pull Ring 
98-11 0.38" 0.440" 3JCY7 
14-20 0.16" 0.190" 3JCY8 
36-16 0.25" 0.280" 3JCY9 
12-13 0.31" 0.380" 3JC71 
Pull Rng 0.1 0.250 31672 
из 0.15" 0.250" 31073“ 
34-16 0.23" 0.370" 31674 
0.23" 0.370" 34075.“ 
1-13 0.31" 0.500" 31676 
0.31" 0.500" 3JCZ7 * 
* [nclude vibration-resistant locking patch. 
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Levers & Handles 
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Cam Levers 


Single-Action Cam Levers—For 
clamping that requires quick adjust- 
ment, and where space is limited. 
For external thread levers, handle 


rotation is required for fixed stud inser- 


tion/removal for mating application. 
Available in lightweight cast aluminum 
with powder-coat finish or stainless 
steel with polished finish. 
» Black matte finish 
= External threads are 

fixed into the handle 


Adjustable Cam Levers—Used 
when the position of the tensioning 
lever relative to the axis of tension 
only permits one specific position. 
Cam levers allow this position to 

be adjusted using a screwdriver. 
Screwdriver slot in stud allows for fine 
insertion/removal from mating appli- 
cation; handle rotation not required. 
Available with black powder-coated 
cast-aluminum handles or stainless 
steel handles. 

= Adjustable with slotted head 


Thread Screw Overall — Item Thread Overall Item 
Size — Length(in. ^ Length No. Size Length No. 
External Threads Internal Threads 
Cast Aluminum Cast Aluminum 
7"-20 0.78 2:96.in 3DAD5 #10-32 2396. in 3DAD2 
M10 0.99 32952 іп 3DAEi М8 3295 in 3DAD7 
. Single Action, Internal Threads 
Get More Online Stainless Steel 
: s : 55. #10-32 2596. in 6JRP4 
For Cam Levers in additional sizes, finishes, M8 3255 in 6JRP6G 
and materials, go to Grainger.com®. CAST ALUMINUM | CAST ALUMINUM STAINLESS STEEL 
W/STEEL W/STAINLESS W/STAINLESS 
COMPONENTS | STEEL COMPONENTS | STEEL COMPONENTS 
Thread Screw Overall Item Item Item 
Size — Length — Length No. No. No. 
Adjustable, External Threads 
#10-32 20.00mm 22964 іп 6JRD4 6JRFO 6JRG6 
M10 50.00mm 22% in 6JRJ1 6JRK7 6JRN3 
К; ® 
Ball-Style Adjustable Handles 
» Black satin finish 
Zinc handle, with inserts and internal components in steel or stainless 
Steel. Adjustable from 20 to 45 positions, depending on handle size. 
Internal Can be adjusted by pulling up on handle to disengage the gear while 
Threads stud or insert remains stationary. 
Note: Additional handles can be found on Grainger.com®; search for "kipp ball-style 
External adjustable handles." 
Threads STEEL STAINLESS STEEL 
COMPONENTS | COMPONENTS 
Thread Overall Thread Item Item 
Size Length Length No. No. 
Internal Threads 
#10-32 1.8500 in 1.28" 3GFP5 3GFT9 
M12 4.9600 in 311 3GFT2 3GFV5 
STEEL STAINLESS STEEL 
COMPONENTS | COMPONENTS 
Thread Overall Screw Item Item 
Size Length Length H No. No. 
External Threads 
#10-32 1.8500 in 15.00mm 1.87" 3GFX1 3GGW3 
36-16 2.9300 in 20.00mm 2.58 3GGF1 3GHH1 
M8 33/6 in 40.00mm 3.84 3GGG6 3GHK1 
кь 
Modern-Design Adjustable Handles 
» Zinc die-cast construction РРТС 0:088 STAINLESS STEEL 
Е External threads k "m Thread Screw Overall Item Item 
For position adjustment or multiple hold-down applications. no m nm i Н "m anni 
n i i - .00mm 1. in 1.81" 
Can be adjusted by pulling up on handle to disengage the 14-20 5000mm 2.9300 in 367 3DCW7 3DDWi 
gear while stud or insert remains stationary. 949-18 60.00mm 2.9300 in 4.04" 3DCX9 3DDW9 
“Aditi А ә. mm 36-16 60.00mm 39/&in 4.51" 300Е5 3DEA3 
Note: Additional handles can be m on Grainger.com®; search for "kipp Мб 1500mm 18500in 18T 3GHG9 3DDP5 
modern-design adjustable handles. M8  40.00mm 2.9300 in 3.25" 3DCU3 3DDU5 
M10  50.00mm 39/&in 411" 3DDC1 3DDY8 
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MACHINING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Knobs & Levers 
Thread Screw Item Thread Screw Item 
j Dia. Size Length L Brand No. Dia. Size Length 1 Brand No. 
(3 INNOVATIVE D AVIES Rounded T-Knobs, Blind Tap 3-Prong, Thru Tap 4 
666 err Polypropylene | Polypropylene 
d Am a 1 276, a EMA 125; 90 - 10 3GDJ5 
Ag Ain 1375 че 3GEM5 Е 6-18  — 100° 3GDJ7 
Knobs and Levers 225 Қр Vds — — 137 Innovative зруб $020 — — — 100 3GDKi 
3-16 iim 1.375" Components -cgeyr; wv 30-20  — 100 3GDK3 * 
T-KNOBS — in — 1375" 3GEM8 1.75" Aig — 100 3GDK6 
ee -Knobs, Blind Ta 76-18 -- 1.00" Innovative 3GDKB8 * 
For moderate- to heavy-torque applications. Black Polypropylene p 318 = ТО? Components 36011 
ТЕТ ; Я #10-04 075 3GEH7 5-20  — 1125 3GDL6 
polypropylene knobs have Steel zinc insert and satin 1.125 T 9W20 —— 100 3GEI2 2.00" SB — 3429 36019 
finish. Heat-resistant phenolic knobs have brass ДЕ == Ü : 3-16  — 1125 3GDN2 
insert or steel, zinc-pl 200 Yes 100" әлеміне ЗЕК У-18 1.125 3GDNà 
ins - B : ГЫ — 1.00 ' A EB 
ert or steel, zinc-plated screw AGB — Too Components erro _ : 38-8 — — 1125" 3GDP1 
Ы i Ув18  — 1125 3GEL7 and, Thru Тар 
TERM А 5 2.50 X946 — 1125" 3GEM2 Phenolic 
Designed for clamping and quick adjustment. Hands, Blind Tap А 1425 #10-32 — 077 Davies ВАХН2 
Rounded edges make knobs easy to grasp and turn. 350 "ры 13  — 1.125" Ша 3GEM3 | B wo) — 07 БАХНЗ 
Knobs ир to 134" dia. аге ЗР style; 2" dia. and up Phenolic CRIT LETRER ETT 
are RT style 36-20 Ain 115" GAXEG Polypropylene 
` 2.00" 9-18 п 1.13 БАХЕТ 475" 6W-20 — 100 3GDP5 
4-PRONG AND 4-LOBE 25-18 Яш iS рамес -PAER ¥o-18 — 1.00" Innovative 3GDP8 
poo TN NT: БАЗ 7-20 1125: Components 36 
For high-torque or heavy-duty clamping applica- 2.50" Wd8 Win 115 БАХҒА | Ae — 1o, отр DRA 
i ping app $6316 УШ Tie" GAXFS 2.50 Fe-18  — 1.125 3GDR8 
tions. Soft touch 4-lobe knobs have over-molded Hands, Thru Tap i Soft Touch 44 ERE JUS 1.425" 30074 
Ң Ч т oft Touch 4-Lobe, Blind Taj 
rubber layer for comfortable, nonslip grip. Polypropylene р — Polypropylene, TPE Ohana 
SNAP-LOCK 1.25" “> Win  — 5REHO 1.375" 8 W-20 — 0.625" 3GDT8 
! M6 - ме _DREH1 я Р қ 
Molded with a hex hole to accept standard locknuts, mE 145 96—18 — 0.875" Innovative ЗОШ 
| Components Components 
hex nuts, hex bolts, and hex cap screws. Fasteners 200 ЮЖ ип - 10 3GEL4 ЖР а йз = AG р "— 
can be easily pushed into position and snapped into 
the hex hole for a secure fit. Hand, Thru Тар Star, Blind Tap 
ургору! ; Polypropylene 
à _ nnovative " 1-20 — 1125 3GEN2 
FLUTED | | 108 #10 Components 9REGB8 —— 1.375 Ve-18  — 1125 3GEN4 
Large flutes and wide hub design for heavy torque Snap Lock 3-Prong, Thru Tap 1.75" 90 — 125 Innovative -SBEPS 
applications, clamping, and quick adjustment. Easy |. wv Win — 10v 30013 yede — 125" Components SETA 
to grasp and turn. Knobs up to 1%" dia. are F2/F4 ` M6 — 1.00 innovative 20014 2.25" iy s = 10. ЗЕ 
. 0" di TA = T um — 00" 
style; 2" dia. and up are F6 style. Soft touch knobs | fun 125, Components 9009. — "Had, Таптар | зне 
have over-molded rubber layer for a sure, comfort- 2.00 M6 — 1125 3GDN6 ТТ " 
able grip. _ M8 — 1.125” 3GDN7 r^ = 5REG7 
3-Prong with Screw 
STAR Polypropylene 1.375" Vain — 1.12 3GENG 
| 175" W-20 Жіп 100 3GDJ9 Vin —— 1125 3GEN7 
For high torque applications, with rounded edges : ж 25-18 us ІШ 1.00 2а МЕ = 1475 3GENG 
for comfortable grip. Impact- and scratch-resistant 1.75" 34-16 1%in 1.00 Somaris 3GDK9 ® йш = 125 3GER2 
black polypropylene knobs have steel zinc insert. - W-00 din 1425 3GDL5 . ein — — 125. Innovative -SGER3 
Knobs with locking thru taps have molded lock nut | PH | : 1.75) Mé — — 125" Components -5бЕҢЬ 
debat à 46518 Тіп 1.125 36018 т 
for vibration resistance. Soft touch knobs have over- {Hand with Screw i ——_1 6. ЗВЕНЕ 
i i Phenolic A — ETT 
molded rubber layer for nonslip grip. | 38230 ү її 125 БАХБ1 та ІШ = Lm ЕЕ 
BALL 0.875 #1032 in 1257 BE 2 4 Yon — — 100 3GEU9 
: : grt UE ааа 3 M6 — 100 3GEV1 
Multipurpose black knobs with satin finish hide та x Ш 121. mE M8 — — 100 3GEV2 
scratches and dirt. Soft touch knobs have over- 4.425" 20 Sein 152° GAXH а arn 70, 3GEV3 
А т А т oft Touch Fluted, Blind Тар 
molded rubber layer for comfortable, nonslip grip. eee 1 ГІП, I5. БАХЕТ Polypropylene, TPE üvermold 
UNIVERSAL 00 Asin 1.44" БАХН4 У648 -- 125 ~ 36076 
: | > 14-200 Ain 1.63" Davies 6СХР8 2.50" 35-16 — 125 lhnovative 36р79 
Self-tapping/threading black polypropylene knobs 150 90 Tin 189 6CXRO кшш Components SEES 
are vibration resistant. Fit multiple thread sizes. No 258 2 in 138, SEARS Soft Touch Fluted, Thru Tap 
metal insert. %6-18 Tin 1.88" 6CXR2 Polypropylene, TPE Overmold 
54-20 Тіп 200 6CXR5 $w-8  — 1.25" 36075 
PULL Ye-18 Hin 1.76" 6CXR8 T DE = v Innovative 
т | | 22. 2.00" 3-18 Tin 2.39 6CXR7 2 e iud 15 125 Components 30078 
Designed for pushing, pulling, and lifting. Black 31 fin 150. SCXRS каше кшш — 125 3GEA2 
i j %'- in .00" 6CXR6 oft Touch Fluted with Screw 
color, impact and scratch resistant. 3-Prong, Blind Tap Polypropylene, TPE Overmold 
Polypropylene Yw-18 1% in А 36024 
LONG TAPERED - 125 54-20 - 10 3GDJ6 е %-16  2in nnovative “3677 
Designed for heavy-duty applications. Impact and - A ER = 100, ЕДЕН Wei3 in Components ЗбЕА1 
scratch-resistant black polypropylene knobs have 175 feis — 7100 22 3GDK7 Control Lever 
steel zinc insert. $38 = 107 рш 36012 Phenolic 
A — 1125 3GDL7 W-20 %in 12% 6CYH6 
KNURLED 2.00" Arig  — T125" 3GDNT 1.875" ө - = Davies 
. . 3-16  — 1125 3GDN3 WAG Hin 1.29" 6CYH5 
Deep, coarse knurls and rounded edges provide sure О Blind T; We-18 — 1.125" 3GDN9 Rounded Lever 
grip. Impact and scratch resistant, and designed for Hand, Blind Тар Phenolic mM > 
quick adjustment. For applications where clearance #8-32 Yin 0.75 GAXF8 " ae zu 158 ; Lin: 
. Я N Я , 110-32 Фіп 0.75" GAXF9 2.00 38-16 Yin 1.58" Davies — 6CYG5 
is an issue. ABS thermoplastic knobs are heat resis- 0.875 m n А 9-20 %п 158 6CYG6 
tant to 250°F; nylon to 275°F. el ШЕСЕ SAXGO arge Concave Pul 
TEE S: NL 
125" - біп 0.76" avies > = 
| д 20 D П 077 5 ТЕ 4 ДЕ ee 48-32 %in 0.81 тт 6CYP6 
5 Ae &in 0.88 А E i " 
150 S. МІ ein 055 End: | #10-32 %in 0.81 6CYP7 
2.00 96-18 Vin 102 6CXTO * Locking. f Short Hub. 
: WAG Win 107 6CXR4 | CONTINUED | } 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2323 
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Knobs and Levers 


Thread Screw Item Thread Screw Item Thread Screw Item 
Dia. Size Length L Brand No. Dia. Size Length L Brand No. Dia. Size Length L Brand No. 
Hand Hand Hand with Indicator, Blind Tap 
Black Polypropylene Phenolic — ECYES Inj. Phenolic 
Я #10-24 — 100 3GEF2 0.78" А шы ЕНЕР | 
1.00 7-20 Жіп 0.73 8CYEG gag Win — 0.55" 6CYJ1 
YES —— T07 innovative ЖЕЗ T 16-20 in 091 6СҮЕТ р 
W-20  — 125" Components 3GEF4 ` Yw-18 in 097 6CYE8 Davies 
1.625" mi8 — 125 3GEF5 vie-18 Win 118 6СҮЕ9 
34-18 — {25 3GEF6 1.25" 30-316 Yin 1418 ; 6CYFO 0.58" Win — 0.63" 6CYJ2 
Phenolic : 34-24 Уп 1.18 08/85 -үрі 
76-32 Vain 0.78" 6CYN2 141 513 Жіп 137 6СҮҒ2 Phenolic 
" #8-32 Vain 0.61" BCYN3 | 56-18 Hin 133 6СҮЕЗ 
0.66 05100 34-04 іп 1.85 6CYF4 І 
#10-32 ЗІП 0.61" 6CYN4 2.00" 9443 Ain 1.85" 6CYF5 0.75" Vin — 0.78" 6CYJ3 
Dar #8-32_ іп 078 6CYN5 : WAR Жі 185 6CYF6 Davies 
i 310-32 іп 078 6CYN6 Gear Shift 
48-52 Жіп 0.91" Davies _6CYN7 5-16 юп 132 6CYF7 1.06" & Win — 070 6CYJ4 
0.91" 110-32 %in 0.91" 6CYN8 1.50" Davies 
14-20 Ain 0.91 6СҮМ9 389-24 in 1.32" 6CYF8 Hand with Indicator Line, Blind Tap 
#6-32 02600 10у 6CYP1 Rounded Shift Phenolic 
1.05" | = i 
18-832 “іп 1.03 6CYPO Phenolic . i — " 
0-32 in 103 6CYP2 W-20 hin 150 a 0.66 Win 047 SCYH7 
i Я 98-18 rin 150 А 6CYF9 
ABS Plastic pus wae in 150- Davies $80 C ; x en 
34-16 Yin 150 6CYG2 ot" Ш ип — 0.58" 
0.75" #8-32 — 0.625" .. 3GEC3 Hand і А 
nnovative Black Polypropylene Davies 
қ #10-32  — 0605 Components “збЕрз $1032 — 200 3GEF7 146 Win — 066 6CYHS 
1.007 E = а 5-20 — 200 3GEF8 s : 
7-20 0.625 3GEE1 1.375' Ms y А 
Polypropylene 7-18 -- 2.00" Innovative 36Е03 
. ¥'-16 -- 2.00" Components 3GEG5 
0.75" #10-32 — 050 3GEA4 1.625" 38-16 — 250 3GEG8 f 150 іш. Win  — 0.81" 6CYJO 
` 3024 - 0.50" Innova ive 3GEA5 РЕ i -13 — 250 3GDD4 
з omponents enolic Hand with Set Screw and Indicator Line, Blind Ta 
(ЖЫ в: - oez 3GEE6 W-20 Win 146 6CYHO Phenolic P 
Nylon 132b: 5-18 in 147 6CYH1 
0.75" m = 057. : SECS І 34-316 іп 147 6CYH2 0.75" е” Win  — 076 6CYK5 
a - — р nnovative е SET n 
os Ф 1102 — 050 components 36EDS Еа ББҮНЗ 
: W-20  — 0.625" 3GEE2 T W-20 Yin 178 6CYG8 
Phenolic Уд іп — 0.57" 6CYK4 
1.00" W-20 Yin 075 6CXX4 1.25" 5-18 Жіп 1.78" 6CYG9 — байге 
И'-20_%п 0.77" А 6CXW9 : 
1.25" pte Уп 07 08/85 Fey WAG Ип 177 6CYG7 s iea ecv 
pall with Raise Dia. 8 Yin 078 6CXX1 Long Fluted Tapered, with Screw Мы PE 
Phenolic 
c - 34-16 Yin 1.33" Davies —6CYG3 150" & Win — 076 BCYK6 
nm Instrument with Set Screw and Inlay, Blind Tap 
1.125" 7-20 %in 380 6CYT5 «У 
1.00" T w-20 2.125 in 0.50" шул 3GED9 0.375" ІШ Win - 0.63" 6CYJ5 
Soft Touch Universal Ball Davies 
Black Polypropylene, TPE Overmold i 
roe is 0.53" ш Win — 0.63" Davies всүӊ 
1.625" іп, %in, — 150 36063 1 
G мв, M10 cliovative 
its 36 omponents " | А А 
1.875" іп “іп, — 175 3GDH4 f 1.375" 34-16 Yin 4.95" 6CYT8 0.875 ui Win — 0.69 6СҮЈ7 
M10 
Instrument with Set Screw, Blind Tap 
Phenolic 
Win — 0.63" 6CYJ9 
Davies 
0.625" Win — 0.42" 6CYJ8 


* Locking. ә Short Hub. 
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MACHINING 
Calipers 


IP Rating 
IP rating indicates the level of protection an instru- 


and the elements 

IP54-rated tools withstand splashes of water 
and are safe from particles, debris, and dust. 

IP65-rated tools withstand jets of water and 
provide protection against metalworking fluids, 
coolants, and dust. 

IP66-rated tools are dust-tight and withstand 


ment offers against water, coolants and fluids, dust, 


Resolution—Refers to the smallest 
visible change in measurment. 

Long Form Calibration 
Certificate—A long-form calibration 
certificate is issued with insturments 
that meet standards of accuracy 

and repeatability set by NIST 
(National Insitute of Standards and 
Technology). 


SPC Output—An insturment with 


Precision Measuring Information 


CALIPER TIP TYPES 


Carbide-Tipped and Ceramic—Carbide-tipped measuring 
faces are harder than standard steel. Carbide tips provide more 
reliable readings, but may chip easier than other materials. 
Ceramic-tipped jaw faces are wear-resistant, nonmagnetic, and 


nonconductive. 


Carbon Fiber and Plastic—Carbon fiber is used in the 
construction of long-range calipers. It is lightweight and allows 
tools to be used across a broad range of measurments. Plastic 
is nonmagnetic, nonconductive, and typically used in lab 


SPC Output is capable of transmit- 
ting measurments via a cabled or 
wireless connecton to a computer, 
mini-processor, or other compatible 
device. 


applications. 

Stainless Steel and Steel—Stainless steel is the most 
commonly used material in the construction of calipers. It is 
strong, durable, and rust- and corrosion- resistant. Hardened 
Steel is harder and more wear-resistant than stainless steel. 


water projected from powerful jets 

IP67-rated tools are the best choice for wash- 
down enviornments or where tools are exposed to 
seawater, coolants, or cutting fluids. 


ү! 
Plastic Jaw Stainless Steel ; Ja 
3YWH2 408P47 ә 
4; 
Пігі Range рег Пігі Jaw Item 
Accuracy Graduation Revolution Measurements Color  Actuation Type Jaw Depth Jaw Shape Brand No. 
Cr) Plastic Jaw Material 
0 to 150 mm Range aa 
" 1 tandard Blade Nibs For 
тус TESA +/-0.03 mm 0.1 mm 10 mm 4-Way White humb Whee 1.5 іп Inside/Outside Measurement General 3YWH2 
TESA) vecunolocy біп to біп Range 
; ; i ; Standard Blade Nibs For 
+/-0.001 in 0.001 in 0.1 in 4-Way Black humb Whee 1.1875 in Inside/Outside Measurement General 54GX50 
gg brown & sharpe Stainless Steel Jaw Material 
mE Range 001 ПАШ 4-0; Whi Slid 1.5625 Tesa B & Sh 9U606 
А » ; .001 in Тіп -Way ite ide .5625 in esa Brown агре 4 
Mitutoyo +/-0.0008 in — 001 in Otin 4-Way Black Slide 1.5625 in Tesa Brown & Sharpe —49U608 
0.001 in 0.1 in 4-Way Purple — Thumb Whee 40 mm Mitutoyo 4C6J2 
S 9 0.001 іп 0.1 іп 4-Way Green humb Whee 40 mm Mitutoyo 4C6J3 
tarrett 0.001 in 0.1 in 4-Way Orange Thumb Whee 40 mm Standard Blade Nibs For Mitutoyo 4CGJ5 
4/-0.001 in 0.001 in 0.1 in 4-Way White humb Whee 40 mm Inside/Outside Measurement Mitutoyo 41.83 
(WESTWARD : 0.007 in 0-1 in 4-Way Blue — Thumb Wheel 40mm Mitutoyo 1ZRR7 
0.001 in 0.1in 4-Way White humb Wheel 1.5 in Starrett 2ZUE3 
0.001 in 0.1 in 4-Way Black — Thumb Whee 1.Біп Starrett 2ZUF2 
«ЛЕ 0.001 іп 0.1 in 4-Way White humb Whee 1.625 in Westward 4KU74 
біп to 8 in Range 
+/-0.001 іп 0.001 in 0.1 in 4-Way White — Thumb Wheel — 1.96875 іп Standard Blade Nibs For Westward 4KU75 
+/-0.002 in 0.001 in 0.1 in 4-Way White — Thumb Whee 50 mm nside/Outside Measuremen Mitutoyo 5RCG4 
б іп to 12 in Range НЕЗ ШЕН 
= ; Р nside, Outside, ; i 
Dial 4/-0.001 in 0.001 in 0.1 in Step White humb Whee! 2.5 in Standard Blade Nibs For Starrett 3DZR2 
a 0.001 in 0.1 in 4-Way White humb Whee 2.4375 in nside/Outside Measuremen Westward 4KU73 
Calipers +/-0.002 in 0.001 in 0.2 in 4-Way White humb Whee 64mm Mitutoyo 1ZRR9 
О їп to 24 in Range _ 
Easier to read than +-0.001п ^ 0.001 in 0.1 in Inside, Outside White Thumb Wheel — 3375in 2120081 Blade Nibs For Westward 6XU79 
vernier calipers біп to 12 in Range, Long Form Calibration Certificate: Yes _ 
апа аге commonly +/-0.002 in 0.001 in 0.1 in 4-Way White Thumb Whee 64 mm EID МЗ едо Mitutoyo 4LA85 
шеш ane 010 150 mm Ran Y 0.2 aWi Whi Thumb Wh 0.375 i Insi 408P47 
OT mm .2 mm -Way ite umb Whee .375 in " nsize 
heavy manufactur- „ооз тт 001 mm imm 4-Way White Thumb Wheel  1.5625in 21210210 Blade Nibs For Mahr 5RHK3 
ing, production and 0.02 mm 2mm 4-Way Yellow — Thumb Whee 1.5 in Starrett 2ZUE9 
i 0 to 300 mm Range 
macine HI NUUS: а 2mm 4-Wa Yellow Thumb Wheel 64mm Standard Blade Wibs For Mitutoyo 16X243 
working shops. à Е y nside/Outside Measuremen y 
Vernier А =" nm B Compact HD gi mE Tego perma zs j 
Wisrwanp INSIZE Caliper ES E зае - EE e икта 
Б s 408P35 5UAU5 
Mitutoyo Starrett , 
Item 
(GENERAL) Range Graduations Accuracy Jaw Depth Brand No. 
Vernier Calipers 
Vernier & Compact Knife-Edge Jaw, Slide Actuation +80 do ту " à 30077 
in to 6 in, 0 mm to mm Д in T mar 4 in 'estwart 
а : 0 in to 12 in, 0 mm to 300 mm 0.001 in +/-0.001 in, 4-008 mm — 19:0 Westward 4KUT6 
Slide Calipers Nib-Style Jaw, Fine Adjust Carriage Actuation : 
біп to 24 In, 0 mm to 600 mm 0.001 in, 0.02 mm +/-0.002 in 3 19e in Insize 408P39 
Vernier calipers take inside and біп to 60 in 1/512 in +/- 0.004 in 7in Mitutoyo 54GF65 
В Standard Jaw, Slide Actuation 
outside measurements. Operators біп to 8 in, 0 mm to 203.2 mm 0.02 mm +/-0.001 in (0-4 in), {Bin Starrett 220Е5 
read the main and vernier scales біп to 12 in, 0 mm to 300 mm 0.02 mm +/-0.0015 in (4+ in) Thin Starrett 2ZUF3 
А Standard Jaw, Thumb Wheel Actuation 
and add the values to determine the біп to 5 in, 0 mm to 127 mm 0:1 mm 1-0001 in 2 yin General 54GX52 
reading. Compact slide calipers do | 0їпїобїп 0.05 тт +/- 0.0015 in 1 576 in Mitutoyo 4CGN6 
6 0 : р Че р біп to біп, О mm to 150 mm 0.001 in, 0.02 mm +/-0.0012 in 13/5 in Insize 408P35 
not have a higher-precision second 0 in to 8 in, 0 mm to 203.2 mm 0.05 mm 40.08 mm 13/2 іп Mitutoyo 4CGN7 
scale. They are small enough to fit in Standard аш Тит Ант 0.02тт 13/6 in Mitutoyo _ 4CGN8 
a a A 7 64 
shop coat pockets. These calipers аге -0 in to 8 in, 0 mm to 203.2 mm 0.02 mm ли! Tein Mitutoyo 4CGN9 
commonly graduated with fractions of | Compact Slide Calipers | 
inch and oft db d k- Nib-Style Jaw, Slide Actuation ] | р 
an Inch апа often used by woodwor! Oin to 4 in, 0 mm to 101.6 mm Yis in +/-0.001 in, +/-0.03 mm 34 in General 3YWP8 
ers and for maintenance applications. Ointo 4 34 in Үз in, Yea in +/-0.003 in 1595 in Starrett SUAUS 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2325 


MACHINING 
Calipers 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


For more information on Precision Measuring Instruments, see page 2325. 


4INSIZE Starrett 


Layout & Scribing 
Compasses & Dividers 


INSIZE» Starrett Westward 


Outside Spring & 
Firm Joint Calipers 


Spring 
6NAY8 


» Spring joint " M » Steel construction N 
T4 п | en Sa 1. fas and M La Adjusted until their legs make contact with an | 
ee ee 2. Straight, adjustable 'egs with 501 == | external diameter, groove, or other feature and lock 
er enopoins. | into place. Then the distance between the legs is Ex Р 
" ре \ measured with a ruler or high-precision gauge. 
uick- 
Stop Spring | Solid | Maximum Leg Item 
Maximum Item Item Item Measurement Range Nut Type — Style Brand No. 
Measurement Brand No. No. No. Spring Joint 
Flat Leg 5.51 in 0 in to 5.51 in Stop Flat Insize 409Ғ35 
5.91 in Insize 409F27 = = біп, 150 mm біп to 6 in/0 mm to 150 mm Solid Round Starrett — 2ZVA6 
6in 150mm _ Starrett = 22079 | 27078 8 in, 200 mm О into 8 іп/0 mm to 200 mm Solid Fat Starrett — GNAY8 
8 іп, 200mm  Starrett — 2ZVA2 | 2ZVA1 8.27 in біп to 8.27 in Stop Flat Insize 409Ғ36 
10.24 in Insize 409F29 — — 12 in, 300 mm О into 12 in/O mm to 300 mm — Quick-Spring Flat Starrett 6МА79 
12 іп, 300mm __ Starrett — 2ZVA4 | 2ZVA3 12.6 іп О іп to 12.6 іп Stop Flat Insize 409Е38 
12.6 in Insize 409F30 == — Flat Leg Firm Joint 
Round Leg 409F27 12 in, 300 mm 0.037 to 12 in/1 to 300 mm Solid Flat Westward 401725 
6 іп, 150mm Starrett = = 2ZVAT 457 mm, 18 in — 0.037 in to 24 in, 1 mm to 608 mm Solid Flat Westward 401724 
Fractional-Display Digital Calipers C) </VSIZF> ИТТЕ BAILEIGH 
i Jaw Item 
* LCD Display Range Res. Accuracy Measurements Depth Brand No. 
= For SPC processors and Fractional-Display Digital Calipers without SPC Output 
accessories, see page 2336 Carbon Fiber Caliper Material | 
Fractional-display digital calipers have a linear Ointo3in 01076 mm 0.0005 іп/0.01 mm/1/64in «0.005 in, «0.10 mm Em 1 9 іп General 6TFF9 
encoder for performing measurements and ап Stainless Steel Caliper Material m 
i in 144? ji - А i 0.0005 in/0.01 mm/1/128 in +-0.0012 in 4-Way 1 3764 in Insize 408N32 
LCD that displays measurements in Уи” incre- — Ointo6in,Oto 150 тт - oops in/0.01 mmyt/64 in 30.001 in 4-Way  1%sin Johnson 21XK35 
ments with inch and metric resolution. Ointo 8 in, 010 200 mm 0.0005 іп/0.01 mm/1/128 in 3-0.0012 in 4-Way — 18Vein Insize 408N33 
біп to 12 іп, 010 300 mm 0.0005 in/0.01 mm/1/128 in +-0.0012 іп 4-Way 2 ?V&4 in Insize 408N34 
біп 10 біп, 0 to 150 mm 0.0005 in/0.01 mm/1/64 in +-0.03 mm, «0.0015 in 4-Way 1%e in Westward 29AD36 
Splash-Resistant IP54 Fractional-Display Digital Calipers with SPC Output 
Stainless Steel Caliper Material 
Oin to 6 in, Oto 150 mm 0.0005 in/0.01 mm +0.001 in, «0.02 mm 4-Way 1 іп General 54GX54 
i 0.0005 in/0.01 mm/1/64 in з0.001іп, +0.02 mm 4-Way 1 3964 in Westward 2YNJ9 
Splash-Resistant IP54 Fractional-Display Digital Calipers without SPC Output 
Plastic Caliper Material 
біп to біп, 0 to 150 mm 0.0005 in/0.01 mm +-0.008 іп, +0.16 mm 4-Way 1 іп Westward 2YNC6 
S y Fractional Displa Carhon Fiber Caliper Material 
pray біп to біп, 0 to 153 mm 0.0005 in/0.01 mm/1/64 in — +-0.008 in, +0.20 mm 4-Way 1% in General 54GX49 
408N32 Stainless Steel Caliper Material 
Ointo6in, Oto 150 mm 0.0005 in/0.01 mm/1/128 in +0.001 in 4-Way 1 3%а іп Baileigh Industrial 36HZ56 
Digital Calipers without SPC INSIZE» Mitutoyo 
® 
Output for General Use Storrett 
= 0.0005 in / 0.01 mm resolution 
/ SEV Та, » Stainless Steel caliper material except where noted 
ainiess ee а " А ГИА " А " 
JE. 408N45 Calipers are easier to read and offer higher precision than dial or vernier calipers. 
Depth Included Item 
Range Accuracy Measurements Rod Shape  Certification** Јам Depth Jaw Shape Jaw Actuation Type Brand No. 
Plastic Jaw Material 
біп to біп, 0 to 150 mm +0.004 in 4-Way Rectangular — 13764 in Standard Slide nsize 408N72 * 
Carbide-Tipped Jaw Material 
біп to біп, 0 to 150 mm +0.001 іп 4-Мау Rectangular A 2 3364 in Standard humb Whee Mitutoyo 4CGK3 
О into 12 in, 0 to 300 mm 30.0015 іп 4-Way Rectangular A 2 3964 in Standard humb Whee Mitutoyo 5JK61 
Stainless Steel Jaw Material 
0 in to 3 іп, 0 to 75 mm +0.0008 in 4-Way Rectangular — 11% in Standard Slide nsize 408N45 
; ; 30.001 іп 4-Way Round A 1 9764 in Standard humb Whee Mitutoyo 1ARG3 
0 into 4 In, 010 100 mm 30.0008 in 4-Way Rectangular = Tain Standard Slide nsze  408N44 
Oin to 6 in, Oto 150 mm +-0.0012 in 4-Way Rectangular B 1 276 in Standard humb Whee nsize 408N46 
: +0.001 in, «0.02 mm 4-Way Rectangular = 1^in Standard humb Whee Westward 1AAU4 
Oin to 8 in, 0 to 200 mm +0.005 in, +0.20 mm 4-Way Rectangular A 1376 in Standard Slide Mitutoyo 4CGL9 
М +-0.0012 іп 4-Way Rectangular B 1 3740 in Standard humb Whee nsize 408N47 
; i +-0.0012 in 4-Way Rectangular B 2 2% in Standard humb Whee! nsize 408N48 
O into 12 in, 010 300 mm +0.0015 in 4-Way Rectangular A 2 3364 in Standard humb Whee Mitutoyo 36J722 
біп to 18 in, 0 to 450 mm 30.002 in Outside, Inside, Step — — 3 1s in Standard Fine Adjust Carriage nsize 408N70 
, Я +0.002 іп Outside, Inside, Step — — 3 54e in Standard Fine Adjust Carriage nsize 408N71 
Qin to 24 in, 00 600 тт -- 0002 in, +0.05 mm Outside, Inside = = din Nib-Style humb Whee Starrett — 22U63 
R у +0.0031 іп Outside, Inside, Step — — 5 іп Nib-Style Fine Adjust Carriage nsize 408N68 
0 in to 40 in, 010 1,000 mm. -- 00; in, +0.07 mm Outside, Inside = = біп Nib-Style humb Whee Starrett — 2ZUG4 
Steel Jaw Material 
біп to біп, 0 to 150 mm +0.001 in, +0.02 mm 4-Way Rectangular — 1 94e in Standard humb Wheel Westward 2ZA59 
О into 12 in, 0 to 300 mm +0.001 in, +0.02 mm 4-Way Rectangular = 2 1362 in Standard humb Whee Westward 2ZA61 
Long Form Calibration Certificate: Yes, Stainless Steel Jaw Material 
біп to 4 in, Oto 100 mm +0.001 in 4-Way Round C 1 3764 in Standard humb Whee Mitutoyo 1ARG4 
біп to біп, 0 to 150 mm +0.001 in 4-Way Rectangular C 2 3954 in Standard humb Whee Mitutoyo 5JK63 
біп to 8 in, 0 to 200 mm +0.001 in 4-Way Rectangular C 13/ in Standard humb Wheel Mitutoyo 1ZRR4 
О іп to 12 in, 0 to 300 mm +0.0015 in 4-Way Rectangular C 2 3964 in Standard humb Wheel Mitutoyo 417263 


*408N72 is Plastic Caliper Material **A-Certificate of Inspection, В= Certificate of Inspection with NIST Traceability, C-Long Form Calibration Certificate Traceable to NIST 
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Carbide-Tipped 
Jaw Material 
408N41 


«INSIZE» Mitutoyo 


Starrett? Wesrwanp: 
Stainless 


Digital Calipers with SPC uL Steel Jaw 
Output for General Use = — - 


= 0.0005 in / 0.01 mm Resolution 408P32 
= Stainless Steel caliper material except where noted <p 
= For SPC processors and accessories see page 2336 


Included Item 
Range Accuracy Measurements Depth Rod Shape Certification** Jaw Depth Jaw Shape Brand No. 
Carbide-Tipped Jaw Material — - н 5 — — = — 
n " +-0. in -Way ectangular ба in ib-Style nsize 

0 in to біп, 010 150 mm 30.001 іп 4-Way Rectangular A 2 Зд in Standard Mitutoyo 6NRAO 

біп to 8 in, 010 200 mm +-0.0012 in 4-Way Rectangular B 13V in Standard Insize 408N42 

О in to 12 in, 0 to 300 mm +-0.0012 in 4-Way Rectangular B 2 2%a in Standard Insize 408N43 

Ceramic Jaw Material 

О in to біп, 010 150 mm +-0.0012 in 4-Way Rectangular B 1976 in Standard Insize 408P32 

біп to 8 in, 0 to 200 mm +-0.0012 in 4-Way Rectangular B 13/ in Standard Insize 408P33 

О into 12 in, 0 to 300 mm +-0.0012 іп 4-Way Rectangular B 2 2%a in Standard Insize 408P34 
Stainless Steel Jaw Material 

біп to 4 in, 0 to 100 mm 30.001 in 4-Way Round A 1376. in Standard Mitutoyo 4CGK4 

:-0.0012 in 4-Way Round B 1374 in Standard Insize 408N52 

.. +0.0008 in 4-Way Rectangular B 1 9/5 in Nib-Style Insize 408N38 

+-0.03 mm, 20.001 in 4-Way Rectangular D 1 376 in Standard Mahr 45PG35 

D into 6 in. Oto 150 mm +-0.03 mm, «0.001 in 4-Way Round D 1976 in Standard Mahr 45P633 

* .. $0.001 in 4-Way Rectangular A 2 зуы in Standard Mitutoyo 50668 

+0.001 іп, +0.02 mm 4-Way — E 1in Standard Starrett 53VD37 

30.0015 in, «0.04 mm 4-Way = = 1 іп Standard Starrett 53VD41 

+0.0015 in, +0.04 mm 4-Way = E 1 іп Standard Starrett 53VD42 

. £-0.0012 in 4-Way Rectangular B 13%: in Nib-Style Insize 408N39 

+-0.03 mm, +0.001 in 4-Way Rectangular — 1312 in Standard Mahr 45PG37 

+-0.03 mm, +0.001 in 4-Way Rectangular = 13% in Standard Mahr 45PG38 

+-0.03 mm, +0.0015 in 4-Way Square = 1312 in Standard Westward 29AD37 

О into 8 in, 0 to 200 mm +-0.03 mm, “0.0015 in 4-Way Square — 1312 in Standard Westward 29AD41 

.. 20.001 in 4-Way Rectangular A 13V in Standard Mitutoyo 5670 

30.0015 іп, «0.04 mm 4-Way — — 2in Standard Starrett 53VD43 

30.0015 in, +0.04 mm 4-Way = E 2in Nib-Style Starrett 53VD38 

+0.0015 in, +0.04 mm 4-Way — E 2in Standard Starrett 53VD44 

Oin to 18 in, 0 to 450 mm 30.002 in, «0.05 mm Outside, Inside, Step Square — 336 in Standard Westward 29AD39 

О in to 24 in, 0 to 600 mm 30.002 in Outside, Inside, Step — — 3 %e in Nib-Style Insize 408N67 

Oin to 40 in, 0 to 1,000 mm +0.0031 іп Outside, Inside, Step = = 5 іп Standard Insize 408N69 


*Carbon Fiber Caliper Material **A=Certificate of Inspection, B= Certificate of Inspection with NIST Traceability, C-Long Form Calibration Certificate Traceable 
to NIST, D= Certificate of Conformance, E=Standard Letter of Certification, F-TUV Rheinland Certification 


\/ 


Stainless Steel 
408N49 


TECHNOLOGY 


Mitutoyo ge» ФИЛЕ Sta o 
IP67 Digital Calipers without SPC Output ' 


TESA 


for Harsh & Washdown Enviornments Carbide Tiphed 
= Resolution 0.0005 in / 0.01 mm 45MY13 


= 4-Way measurements 
= Stainless Steel caliper material except where noted 


Included Item 
Range Accuracy Depth Rod Shape Certification** Jaw Depth Jaw Actuation Type Brand No. 
Carbide-Tipped Jaw Material 
біп to біп, 0 to 150 mm +0.001 in Rectangular AF 13/5 in humb Wheel Mitutoyo 41T261 
біп to 8 in, 0 to 200 mm +0.001 in Rectangular AF 1 3742 in humb Whee Mitutoyo 45MY13 
Steel Jaw Material 
; ; +0.3 mm, «0.001 in Rectangular — 1 іп Slide Tesa Brown & Sharpe 38P083 
шө ООО +0.25 mm, +0.001 in Rectangular = 1 іп Slide Tesa Brown & Sharpe 38P082 
Stainless Steel Jaw Material _ 
+-0.0012 іп Rectangular D 1 3764 in humb Wheel Insize 408N49 
+0.001 in Rectangular AF 1 3764 in humb Wheel Mitutoyo 2VNH6 
; ; +-0.03 mm, «0.001 in Round D 1376 in Slide Mahr 45PG54 
in tog m 00-150 mm +0.03 mm, 20.001 in Round D 1376s in humb Whee Mahr 45PG55 
+-0.03 mm, +0.001 in = — 1^in humb Wheel Starrett 6PCN2 
+-0.03 mm, +0.001 in Round A, D 1376 in humb Wheel Tesa Brown & Sharpe 49U599 
+0.001 in Rectangular EA 1 3740 in humb Whee Mitutoyo 2VRA8 
біп to 8 in, 0 to 200 mm +-0.03 mm, +0.001 in = = 1% in humb Wheel Starrett 6PCN3 
+-0.03 mm, +0.001 in Square AD 13V in humb Wheel Tesa Brown & Sharpe 38P084 
30.0015 in Rectangular EA 2 3954 in humb Whee Mitutoyo 4CGL6 
біп to 12 in, 0 to 300 mm +-0.0012 in Rectangular B 2 36a in humb Wheel Insize 408N51 
+-0.03 mm, +0.001 in — — 2Win humb Wheel Starrett 6PCN4 
Long Form Calibration Certificate: Yes, Carbide-Tipped Jaw Material 
біп to біп, Oto 150 mm +0.001 in Rectangular EB 1 9/6 in humb Wheel Mitutoyo 417266 
О into 8 in, 0 to 200 mm +0.001 in Rectangular EC 13 іп humb Whee Mitutoyo 417267 
Long Form Calibration Certificate: Yes, Stainless Steel Jaw Material 
біп to біп, 0 to 150 mm +0.001 in Rectangular EC 1 3764 in humb Wheel Mitutoyo 36J723 
0 into 12 in, 0 to 300 mm +0.0015 in Rectangular EC 2 3964 in humb Whee Mitutoyo 36J724 * 


*Carbon Fiber Caliper Material **A=Certificate of Inspection, B= Certificate of Inspection with NIST Traceability, C-Long Form Calibration Certificate 
Traceable to NIST, D= Certificate of Conformance, F=TUV Rheinland Certification 
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Calipers Details on page A1. 
For more information on Precision Measuring Instruments, see page 2325. 
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109 LLL 
| IP67, Stainless IP66, Carbon Fiber Long Form 
Steel Jaw Jaw Material Calibration, IP67, 
4CGL7 4CGN1 Stainless Steel 5UAT8 


IP66 & IP67 Digital Calipers with SPC Output 
for Harsh & Washdown Environments Mitutoyo Sto 5 


= 0.0005 іп / 0.01 mm Resolution 
= For SPC processors and accessories, see page 2336 


TESA 


TECHNOLOGY 


brown & sharpe 


Depth Included Jaw Item 
Range Accuracy Data Output Туре Measurements Rod Shape Certification** Јам Depth Actuation Type Brand No. 
IP67, Carbide-Tipped Jaw Material 
Stainless Steel Caliper Material 


О into біп, Oto 150 mm 30.001 in Cabled 4-Way Rectangular EA 1 3764 in humb Whee Mitutoyo 36J721 
IP67, Stainless Steel Jaw Material 
Stainless Steel Caliper Material 
+-0.03 mm, «0.001 in Cabled 4-Way — — 1 іп humb Whee Starrett 5UAT7 
0 into 6 in, 0 to 150 mm +003 mm, 20.001 in Wireless with 4-Way Rectangular D 1376 in humb Whee Mahr 45PG44 
+0.001 in Cabled 4-Way Rectangular EA 1 376 in humb Whee Mitutoyo 4CGL7 
Stainless Steel Jaw Material 
біп to 8 in, 0 to 200 mm +-0.03 mm, +0.001 in Built-In Wireless 4-Way Square A, D 13V in humb Wheel Tesa Brown & Sharpe 38Р084 
IP67, Stainless Steel Jaw Material 
+-0.03 mm, «0.001 in Cabled 4-Way = = 1 іп humb Whee Starrett 5UATS 
О into 8 in, 0 to 200 mm +0.001 in Cabled 4-Way Rectangular EA 13V in humb Whee Mitutoyo 4CGL8 
30.001 іп Cabled Outside, Inside — Rectangular F 2 2% in Slide Mitutoyo 33RK79 
+-0.03 mm, «0.001 in Built-In Wireless 4-Way Square A.D 2 396 in humb Wheel Теѕа Brown & Sharpe 38Р085 
+-0.03 mm, «0.001 in Cabled 4-Way = — 2 Vin humb Whee Starrett 5UAU1 
біп to 12 in, 0 to 300 mm +0.0015 in Cabled 4-Way Rectangular EA 2 354 in humb Whee Mitutoyo 36J720 
20.0015 in, 20.04mm Wireless with Eu = D 2 vin Slide Mahr 45PG47 
0 to 200 mm +0.02 mm Cabled 4-Way Rectangular A 13V in humb Whee Mitutoyo 33RK78 
Steel Jaw Material 
Steel Caliper Material 
Oin to 6 in, 0 to 150 mm 20.25 mm, 20.001 in ar buiten 4-Way Rectangular = 1 vin Slide Tesa Brown & Sharpe 38Р082 
IP66, Carbon Fiber Jaw Material 
Carbon Fiber Caliper Material 
біп to 18 in, 0 to 450 mm +0.002 in Cabled Inside — — 3 1916 in Slide Mitutoyo 4CGN1 
біп to 24 in, 0 to 600 mm +0.002 in Cabled Inside — — 3 !5^e in Slide Mitutoyo 4CGN2 
0 in to 40 in, 0 to 1,000 mm 30.002 in Cabled Inside — — 5 sin Slide Mitutoyo 4CGN3 
0 in to 60 in, 0 to 1,500 mm +0.004 in Cabled Outside, Inside — — 5 іп Slide Mitutoyo 4CGN4 
Long Form Calibration Certificate: Yes, IP67, Stainless Steel Jaw Material 
Stainless Steel Caliper Material 
Oin to 6 in. 0 to 150 mm +-0.03 mm, +0.001 in Cabled 4-Way — C 1 іп Thumb Wheel Starrett 5UAT8 
Ы +0.001 in Cabled 4-Way Rectangular EC 1376 in Thumb Wheel Mitutoyo 36J727 
біп to 8 іп, Oto 200 mm — Cabled 4-Way — C 176 in Thumb Wheel Starrett SUAU0 
; " +-0.03 тт, +0.001 іп Cabled 4-Way = C 2 Vin Thumb Wheel Starrett 5UAU2 
Oin to 12 in, 010 300 mm +0.0015 in Cabled 4-Way Rectangular EC 25w.in Thumb Wheel Mitutoyo 417269 


**A-Certificate of Inspection, C=Long Form Calibration Certificate Traceable to NIST, D= Certificate of Conformance, F=TUV Rheinland Certification 


—  — ^ арау 
* -——dEH--—-—--———-—————— 
5 Inside Point RTJ pig 
Inside Groove 54GE93 408P15 
408P10 
Data Jaw Item 
Range Accuracy Output Type Depth Brand No. 
" Inside Groove Digital Caliper i 
Starrett® INSIZE» Mitutoyo O in to 14 in, 0 to 350 mm MR Cable — 3'9iin Starrett БИАН7 
mm = = 0.35 in to 6 in, 9 to 150 mm (Upper Jaw), T А А А 
Digital Calipers for Inside Groove о> intos in. отот океан “2006! Cabe 240 ее ШРШ 
and RTJ Groove Diameters 0.43 in to 6 in, 11 to 150 mm +/-0.0016 in Cable 1%in nsize 408P55 
1 іп to біп, 25 to 150 mm +/-0.0016 in Cable 1 3 іп nsize 408N53 
1 in to 8 in, 25 to 200 mm +/-0.0016 in Cable 1375 in nsize 408N54 
i i 1.18 in to 12 in, 25 to 300 mm +/-0.0020 in Cable 4 vein nsize 408P13 
= SPC Output М adjustable contact points. 1.2 in to 12 in, 30 to 300 mm +/-0.0020 in Cable 1375 in nsize 408N55 
= 0.005 in/0.01 mm Resolution for measuring narrow inside Inside Point Digital Caliper 
» Steel jaw and body grooves. RTJ (ring-type joint) 0.9 in to 6 in, 24 to 150 mm +/-0.0016 in Cable 11% in nsize 408N56 
H i 1 in to 8 in, 25 to 200 mm +/-0.0016 in Cable 1375 in nsize 408N57 
= For SPC processors and calipers have one set of jaws 2 in to 12 in, 50 to 300 mm +/-0.0024 in Cable 3 %a in nsize 408N58 
accessories see page 2336 with small, 23° angled contact “рт Rated 
Digital calipers for inside points that are inserted into . 0.80 in to біп, 20 to 150 mm +/-0.0015 in Cable 1%sin Mitutoyo  54GE93 
groove diameters have АТО grooves to measure outer Pdf Groove Digital Сары TTT , — 
specialty jaws that project edge-to-outer edge or inner Тіп to 24 in, 25 to 600 mm (Outside Dia)  '^00028in Саре Sisin LL NR 
i edae-to-inner edge. 1 in to 12 in, 25 to 300 mm (Outside 
straight and parallel to each 9 er. edge Dia.), Inside Dia: 0.4 to 12 in, 10 4/-0.0024in _ Cable — 2 in nsize 408Р14 
other with outward-facing to 300 mm (Inside Dia.) 
2328 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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«INSIZE» Mitutoyo Starrett m= i à PESO 
Ее Е 2 Е ` i Blade Jaw 

Digital Calipers with Blade, Nib & Pointed Eos 

Jaws for Small Grooves and Recesses eo TT... 

= 0.005 in/0.01 mm Resolution Blade-jaw calipers with laterally thin blades have Маза те Р зэ, 


= SPC Output 


carbide-tipped measuring faces for determining 


a Stainless Steel body and jaws outside diameters. Nib jaws һауе a small, squared à 
= For SPC processors and tip rather than a pointed jaw and are used to measure 
accessories see page 2336 inside diameters. Pointed jaws have very narrow tips 


TT ITI " i. | 


' Pointed Jaw i Small Point 


that are used for determining outside measurements. 408P18 408PO8 
Item 
Range Accuracy Data Output Type Jaw Shape Jaw Depth Measurements IP Rating Brand No. 
Blade Jaw Digital Caliper 
0 in to 6 in, Oto 150 mm +/-0.0012 in Cable . Knife Edge 1576. in 4-Way Not Rated Insize 408P24 
біп to біп, 010 150 mm +/-0.001 іп Cable Knife Edge with Small Point 1 еіп Inside, Outside, Step P67 Mitutoyo 54GE92 
біп 10 8 in, 0 to 200 mm +/-0.0012 in Cable Knife Edge 1312 in 4-Way Not Rated Insize 408P25 
біп 10 12 in, 0 to 300 mm +/-0.0016 in Cable Knife Edge 2 2%a in 4-Way Not Rated Insize 408P26 
Long Range Deep Nib Jaw Digital Caliper 
О іп to 24 іп, 0 їо 600 тт +/-0.002 in, +/-0.05 mm Cable, Wireless Nib Edge 12 in Inside, Outside Not Rated Starrett 262262 
Long Range Nib/Knife Edge Jaw Digital Caliper 
О іп їо 20 іп, 0 їо 500 тт +/-0.001 in, +/-0.02 mm Cable, Wireless Nib-Style (Lower Jaw)/ 5 іп nside, Outside, Step P67 esa Brown & Sharpe 54VJ82 
J i : ` ш Knife Edge (Upper Jaw) А ы р 
О іп їо 24 іп, 0 їо 600mm +/-0.001 іп, +/-0.02 тт Cable, Wireless ТАСА (Upper dau) 5 іп nside, Outside, Step P67 esa Brown & Sharpe 54VJ83 
О іп їо 32 іп, 010 800mm +/-0.001 іп, +/-0.02 mm Cable, Wireless Knife Edge (Upper dau) 5 in nside, Outside, Step P67 esa Brown & Sharpe 54VJ84 
біп їо 39 іп, 0 їо 1000 тт +/-0.001 in, +/-0.02 mm Cable, Wireless Knie Bag (гомег isn) 5 іп nside, Outside, Step P67 esa Brown & Sharpe 54VJ85 
Narrow Tip Jaw Digital Caliper 
О into біп, 0 to 150 mm +/-0.001 in Cable Knife Edge with Small Point 194ein ^ Inside, Outside, Step P67 Mitutoyo 54GE91 
Nib/Knife Edge Jaw Digital Caliper . 
О into 8 in, 0 to 200 mm +/-0.001 in, +/-0.02 mm Cable, Wireless Knife Edge (Upper dau) 3 sin nside, Outside, Step P67 esa Brown & Sharpe 54VJ79 
біп їо 10 іп, 0 їо 250 тт +/-0.001 in, +/-0.02 mm Cable, Wireless Knife Edge (Upper dau) З sin nside, Outside, Step P67 esa Brown & Sharpe 54VJ80 
О іп їо 10 іп, О їо 250 тт 4/-0.001 іп, +/-0.02 mm Cable; Wireless Knife Edge (Upper dau) 3 Жіп nside, Outside, Step P67 esa Brown & Sharpe 54VJ78 
О іп їо 12 іп, 0 їо 300 тт +/-0.001 in, +/-0.02 mm Cable, Wireless Knie Baga Upper Iu) 3 Жіп nside, Outside, Step P67 esa Brown & Sharpe 54VJ81 
Nib Jaw Digital Caliper 
0 in to 8 in, 0 to 200 mm 30.001 in, «0.02 mm Built-In Wireless Nib-Style 3 Vio in Outside, Inside P67 esa Brown & Sharpe 54VJ71 
біп to 10 in, 0 to 250 mm +0.001 іп, +0.02 mm Built-In Wireless Nib-Style 355 in Outside, Inside Р67 Tesa Brown & Sharpe 54VJ72 
біп to 12 in, 0 to 300 mm +0.001 in, +0.02 mm Built-In Wireless Nib-Style 355 in Outside, Inside P67 esa Brown & Sharpe 54VJ73 
біп to 18 in, 0 to 450 mm +0.002 in Cabled Nib-Style 3 s in Outside, Inside P67 Mitutoyo 39X541 
О in to 20 in, 0 to 500 mm 30.001 in, «0.02 mm Built-In Wireless Nib-Style 5% in Outside, Inside P67 esa Brown & Sharpe 54VJ74 
біп to 24 in, 0 to 600 mm +0.001 in, +0.02 mm Built-In Wireless Nib-Style 5 2%ҙ in Outside, Inside P67 Төба Вгомп & Sharpe 54VJ75 
біп to 32 іп, 0 to 800 mm +0.001 in, «0.02 mm Built-In Wireless Nib-Style 5 2% in Outside, Inside P67 esa Brown & Sharpe 54VJ76 
біп to 39 in, 0 to 1,000 mm +0.001 іп, +0.02 mm Built-In Wireless Nib-Style 5 235» in Outside, Inside P67 Tesa Brown & Sharpe 54VJ77 
Pointed Jaw ИИ Caliper 
біп to біп, 0 to 150 mm +/-0.0012 in Cable Sharp-Point Tip 13%a in 4-Way Not Rated Insize 408P18 
Small Point Jaw Digital Caliper 
О in to біп, Oto 150 mm +/-0.0012 in Cable Knife Edge with Small Point 1 94e in 4-Way Not Rated Insize 408P08 


Interchangeable-Point, Outside-Point 
& Outside-Neck Digital Calipers 


= 0.0005 in/ 0.01 mm Resolution = Steel jaw material 


«INSIZEY Mitutoyo Му 


These calipers allow users to change the shape and size 


н Я ЗА Interchangeable 
» SPC Output = For SPC processors and of jaw contact points so specialized measurements of Point 
= Steel caliper material accessories see page 2336 internal and external grooves can be taken. 408P59 
Jaw Item 
Range Accuracy Data Output Type Jaw Shape Depth Measurements — Brand No. iL, 
Interchangeable Point Digital Caliper | a aes 
oto 7.3 in, 010 187 mm OS mtb nT 40.0012 in Cable Interchangeable-Tip  1%sin  4-Way Insize 408Р59 Оа ык 
0 in to 13.3 in, 0 to 340 mm +/-0.0016 in Cable Point Edge 2% in Outside Insize 408М61 408P23 
ІР67 Rated © 8 
А А +0.001 іп, tandard Jaw with Optional i т 
біп to 8 in, 0 to 200 mm 4/-0.03 mm Cable Interchangeable Points 1%in 4-Way Mahr 446Ғ19 
Outside Neck Digital Caliper 
біп to біп, 0 їо 150 mm +/-0.0016 in Cable Outside Neck 1 vin Outside Insize — 408P23 
Outside Point Jaw Digital Caliper E Е 
0 into біп, 0 to 150 mm +/-0.0016 іп Cable Outside Neck 19 in Outside Insize 408Р19 Outside Point 
IP67 Rated 392N55 
Oin to біп, Oto 150 mm +/-0.0015 in Cable Point Edge 13/5 in Inside Mitutoyo 392М55 
Dial Depth Gauges 
- - (9 " 
with Measuring Rods Starrett «ЛЕ» Mitutoyo 
Range per No. of Contact Base Item 
= All models full Range Graduations Revolution Accuracy Measuring Rods Point Shape Length Brand No. 
base style Side Dial Position н 
j i A 0.0005 in 0.05 in +/-0.001 in 1 Needle 2.5 in tarrett 267133 
Depth gauges with D in to 0.125 in —0:0005 in 0.05in — /-0.001 in 1 Needle — 2.5in Starrett 22UH1 
a single fixed rod or біпію05іп . 0.0005 in 0.05іп -/-0.001іп 1 - 2.5 in Starrett 262132 
plunger are for short Ы 0.0005 іп 0.05 іп +/-0.001 іп 1 -- 2.Біп Starett 267129“ j 
A 0 in to 1.2 in 0.001 in 0.1 in +/-0.0012 in 1 Point, Ball 2.5 іп Insize 55VM78 
measuring ranges, and Ointo 3 in 0.001 in 0.1 in +/-0.001 іп 1 Rounded 25in Starrett 2ZUH2 mA" =>) 
i i i 0.001 in 0.1 in +/-0.002 in 5 Point, Ball 2.5 in Insize 463J22 
interchangeable rods Ointo12in — oggi Otin — +/-0.002 in 5 Point, Ball 4 Insize — 55VM79 
are used for deeper xi Dial Fas TOT " 2 m т Я xr 
in to 8 in .001 in — +/-0.002 in а in itutoyo — 54GF75 
holes and larger ranges. біневбіп . 0001 in Oii — 0.001 in 5 Point 25in Starrett 2627146 
Ы 0.001 іп 0.1 in +/-0.001 in 5 Point 4in Starrett 267143 Side Dial Position 
біп to 22 in = 0.1 in +/-0.001 in 6 Ball 4in Westward 4КҮ23 * 463J22 
*Thumb Screw Lock Nut 
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MACHINING 
Depth Gauges & Micrometers 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


For more information on Precision Measuring Instruments, see page 2325. 


Mitutoyo «/MS/ZE* 


with Measuring Rods 


= 0.0005 in/0.02 mm Resolution 

= Full base style 

= SPC Output 

= For SPC processors and 
accessories, see page 2336 

LCD display is fixed on the frame and 

provides high-resolution decimal inch «жа» 

and metric measurements. The low y 

profile is ideal for getting into and 


measuring smaller holes. 55VM74 
No. of Contact 
Measuring Data Point Base Case Item 
Range Accuracy Rods Output Type Shape Length Included Brand Мо. 
0 in to 8 in, 0 20.0003 in 4 able Curved 2%in Yes Mitutoyo 6NRDO 


mm to 200 mm 20.001 in 4 
Ointo12in, o *00008in 6 
mm to 300 mm +0.0008 in 6 


Cable Curved 2%2in Yes 
Wireless with _ Ball, i = 
Transmitter Pointed ^ /& in 
Wireless with Ball, 4in 
Transmitter Pointed 


Mitutoyo 4CGV7 
Insize 55/М74 


— Insize 55/М75 


Р Н Y 


Solid-Rod 
2ZUC4 


Tubular-Rod 
462U90 


Starrett «Л Л» Mitutoyo 
Inside Micrometers 


= 0.001 in resolution 

= Plain thimble type 

= Curved contact point except where noted 

Mechanical tubular-rod inside micrometers use interchangeable hollow, light- 
weight rods to measure the inside dimensions of holes, tubes, pipes, cylinders, 
rings, and other parts. The measurement is taken on the vernier scale. 


No. of Rod Item 
Range Accuracy Measuring Rods — Diameter Brand No. 
Solid Rod Inside Micrometer 
Steel Contact Point Material 
2 into 8 in +/-0.005 in 6 Yin Starrett 2ZUC4 
2 into 12 in +/-0.005 in 10 TA in Starrett 27065 
8 in to 32 in +/-0.005 in 4 TA in Starrett 5UAA8 
Tubular Inside Micrometer 
Carbide Contact Point Material | 
{into 11 in +/-0.00036 in Л 0.709 in Insize 462U90 
2into4in +/-0.00155 in 8 0.709 in Insize 462U67 
2 in to 6 in +/-0.00215 in 10 0.709 in Insize 462U69 
2 in to біп +/-0.00045 in 3 0.709 in Insize 462U68 
2 in to 20 in +/-0.00095 in 6 0.709 in Insize 462U66 
4 in to 5 in +/-0.00024 in 1 0.709 in Insize 462U95 
4 in to 36 in +/-0.00005 in 5 0.709 in Insize 462U71 
5 in to біп +/-0.00024 in 1 0.709 in Insize 462U96 
11 in to 12 in +/-0.00036 in 1 0.709 in Insize 462U91 
12 in to 13 in +/-0.00036 in 1 0.709 in Insize 462U92 
Steel Contact Point Material 
1into2 in +/-0.00035 іп 2 0.709 in Insize 462U61 
1.5 in to 8 in +/-0.005 in 5 36 in Starrett 2ZUC6 
1.5 in to 12 in +/-0.005 in 8 36 in Starrett 2ZUC7 
1.5 in to 12 in +/-0.000425 in 8 8mm Mitutoyo 4LA56 * 
1.5 in to 32 in +/-0.005 in 10 38 in Starrett 30A226 
4 into 24 in +/-0.005 in 7 36 in Starrett 5UAAS 
4into 32 in +/-0.005 in 8 36 in Starrett 5UACO 
4 into 40 in +/-0.1325 mm 10 061 in Mitutoyo 4CGT7 
4into 40 in +/-0.005 in 10 Ув in Starrett 2ZUC8 * 
6 into 78 in +/-0.005 in 9 Yin Starrett 5UAA7 
8 in to 20 in +/-0.0008 in 3 0.709 in Insize 462U62 
8 into 40 in +/-0.0003 in 8 0.709 in Insize 462063 
*Flat Contact Point 


2330 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


55VM71 


45PG50 


INSIZE» Starrett 


Mitutoyo 
Blade-Style Digital Depth Gauges 


= 0.0005 in/0.05 mm Resolution 

= SPC Output 

= For SPC processors and accessories, see page 2336 

Blade-style digital-depth gauges different tip shapes allow for a range of 
hole measurements including depth-of-groove/feature measurements. These 
gauges consist of a blade/scale that is lowered into a hole. 


Depth Data Blade Item 
Gauge Type .. Range Accuracy Output Type Тір Shape Brand No. 
О іп їо 12 in, 0 in Wireless with ; 
mm to 300 mm 0.0012 in Transmitter Fla Insize S5VM63 
011101210 20.0015 in Сабе Flat Mitutoyo 4CGW1 
; i Flat with 
an Sd 30.002 in Cable Removable Starrett SUAG3 
Hook 
біп to 4 in, 0 
Blade-Style “to 100 mm +0.03 mm Cable Fla Mahr 446Ғ26 
біп to біп, 0 ;, Wireless with ; 
mm to 150 mm 0.0012 in Transmitter Hook Insize — 95VM68 
mn to6 in, 0 20.001 in Cable Flat Mitutoyo 4CGV8 
біп to 8 in, 0 ;, Wireless with ; 
mm to 200 mm 30.0012 in Transmitter Hook Insize 54ХЈ05 
unto gin, 040.001 in Cable И Fat | Mitutoyo 4CGV9 
: E at wit 
біп 10 24 in, 0 ; 
Blade-Style with to 600 mm +0.002 in Cable Removable Starrett 5UAG6 
Round Tip ; т Я 
біп to 8 іп, 0 in Wireless with — Round ; 
mm B 200 mm :0.0012in “Transmitter Depth Bar Insize 55/МТ71 
in to 12 in, 
aha mm to 300 mm +0.04 mm Cable Flat Mahr 45Р050 
Q'inio20 O 005mm Wireless Ба Mahr 45Р053 


Carbide 
462U83 


TESA 


TECHNOLOGY 


«ЛДЕ a е”... 
Mechanical 3-Point No 38P020 


Inside Micrometers 


= Curved contact shape = Ratchet thimble type except where noted 
The operator then reads the vernier scale. With three contact points, these 
micrometers are self-centering, eliminating errors when taking two-point 
measurements off of center. 


Maximum No. of 
Measuring No.of Measuring Item 
Range Res. Accuracy Depth Micrometers Rods Brand No. 
Carbide Contact Point Material 
0.8into2in 0.0002 in +/-0.00016 in 9.819 in 4 0 Insize 462083 * 
2into2.5in 0.0002 іп +/-0.0002 in 10.488 іп 1 0 Insize 462084 
2into4in 0.0002 in -/-0.0002 іп 10.488 in 4 0 Insize 462088 
Steel Contact Point Material 
; А ; Tesa Brown 
0.275 in to 0.5 in 0.0001 in — к= 3 1 & Sharpe 38P020 
Е ч т Tesa Brown 
0.8into 1.6in 0.0001 in = = 1 0 & Sharpe 54VK80 
; ; ; Tesa Brown 
1.6into2in 0.0001 in — — 1 0 à Sharpe 54VK71 
: : я esa Brown 
2.8into 3.2in 0.0001 in — — 1 0 à Sharpe SAVK74 
А 1 А esa Brown 
4into5in 0.0001 in — — 1 0 & Sharpe SAVK77 
; я A Tesa Brown 
4into8in 0.0001 in = = 1 0 & Sharpe 54VK82 


*Friction Thimble Type 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Micrometers 


For more information on Precision Measuring Instruments, see page 2325. 
Starrett? INSIZE» 


IP65 Digital 3-Point Inside Micrometers 


for Harsh & Washdown Environments 
= 0.0005 in/ 0.001 mm Resolution = SPC Output 


» Ratchet-stop thimble = For SPC processors 
= Curved contact point shape and accessories Ratchet 
see page 2336 462U26 
Maximum 
Measuring Item 
Range Accuracy Depth Data Output Type Brand Мо. 


Carbide Contact Point Material 
0.25 іп to 0.3125 +/-0.00015 in; 2.25 in 
in, 6 mm to 8 тт -/-0.004 mm ` 

Tinto 17 in, 250 -/-0.00035 in; 4.625 in Cable, Wireless 

тт to 275 тт -/-0.009тт ^ with Transmitter 
3.25 in to 4 in, 80 y i A able, Wireless 

mm to 100 mm +/-0.0002 in 4in with Transmitter Starrett 53VE43 
{1 in to 12 in, 275 +/-0.00035 in; { able, Wireless 

mm to 300mm -/-0.009 mm 4.625 In with Transmitter Starrett 53VE32 


Cable, Wireless 


with Transmitter Starrett 53VE40 


Starrett 53VE31 


Mitutoyo Starrett WESTWARD 


TESA 


TECHNOLOGY 


16 mm to 20 mm, +/-0.00015 in; —— — Cable, Wirel 1 

0.625 in to 0.75 in 210.004 mm 2.625 in with Transmitter Starrett S3VEA9 і «ЛІШГЕ» gon e sharpe 
iene: Т Cable Insize 54XH72 | 

127 mm 10152 4/-0.00025 in; б, à H H H 
mm. 5into6in Wüonemm 9^ Сасе өш sx о ә | Outside Micrometers with 


Steel Contact Point Material 


0.425 into 0.5 in, +/-0.00015 in; 218 in Cable Insize 55VM84 5ЗУЕ40 55VM84 Direct-Reading Vernier Scale 


11 mm to 13 mm +/-0.004 mm : : К А 
These carbide-tipped mechanical micrometers are the 


" 9 standard/classic micrometer design for most high-precision 
INSIZE Mitutoyo Starrett outside dimension measurements when higher resolution 
IP65 & IP67 Digital Outside Micrometers without | "та caliper is required. 
= Rotating Item 
SPC for Harsh & Washdown Environments Range. нау Spindle Tumble је Brani. No. 
0.0001 in Resolution ; с 
:00005 іп./0.001 mm Resolution Ratchet thimble except where note :L0001in М  Friction/Ratchet Mitutoyo 90088 
= 0.00005 in./0.00 шы EL. cep P oted +/-0.00016 in — Yes Friction Westward 4KU90 
Нет +7-0.0001 in No Friction Starrett 27177 
. Range Accuracy Brand No. Ointotin -/-0.000111 Мо Friction Mitutoyo 4CGA3 
Carbide Anvil - +/-0.0001 in № Friction Starrett 30786 
IP65 Rating | . E +/-0.0001 in No Ratche Starrett 2ZTX8 
Flat Anvil UE SES ics ES 0111031 SE 0000 1 Ye Rath “site 462026 
into3in +/-0. in es atche nsize 
IP65 Ratin Ointo4in +/-0.00020in — Yes Ratche Insize — 462028 
біп 101 in, 0 to 25 mm +0.00005 in Mitutoyo 2МХ5 -0.001 i N Friction/Rat Mit 56689 
7 into 1 in, bio 22 mm ОЕП in Mitutoyo Bd 1into2in H 00011 No = Friction = Starrett 22123 
in to 1 in, 0 to 25 mm in itutoyo 0. i 
Oinioiin 010254 mm 0.00005 in Mitutoyo  1ARB6 Flat Anvil 00 Tes аспе iret a 
L і ! +/-0.001 іп No Friction/Ratchet Mitutoyo 50683 
Oin to 1 in, 0 to 25.4 mm +0.00005 in Mitutoyo 4LA70 54XH93 2into3in 7 qo02 in — Yes Raiche Mahr  446Ғ05 
0 to 25 mm +1 um Mitutoyo 16X239 я i icti i 
Tinto2 in 20.00005 1n — Milutoyo —2NXD6 of P0013 in_No-_Frietion/Ratchet Mitutoyo 50684 
1 in to 2 in, 25.4 to 50.8 mm +0.00005 in — Mitutoyo — 6NPY6 А : : н = Tesa Brown 
iinto2in 25.410 50.8mm >0.00005іп Mitutoyo 4CGF8 * 3into4in +/-0.0001in — Yes  Fixed/Friction 8 Sharpe 499K43 
1 іп to 2 in, 25.4 to 50.8 mm >0.00005іі Mitutoyo — 4LA71 — Е i 
2into3 in, 50.8 to 76.2 mm +0.00005 in Mitutoyo — GNPY7 3500001. yes Ratchet 3 ате t 32007 
Зіп 10 4іп, 76.2 їо 101.6 mm  +0.0001in Mitutoyo 46661 a .. 4/-0.0015 in No  Friction/Ratchet Mitutoyo 50685 
IPG7 Rating . 4 in to 5 in 1/00001in — Yes Ratche Starrett 53VC98 
Oin to 1 in, 010 25 mm +0.00005 in _ 5іатей 2ZTX2 Bintocin 50.0015 in ^ Мо  Friction/Ratchet Mitutoyo 50686 
біп 101 in, 0 to 25 mm +0.00005 in ^ Starrett 2ZTX6 +/-0.0001 in Yes Ваїсһеі Starrett 53VC99 
{in to 2 іп +0.0001 in Starrett 531016 * i i -0.0 i 
1 іп їо 2 іп, 25 to 50 mm 30.0001 in Starrett 53VD19 А ae Іп, 100001 п Yes Batche Starrett 531091 
Long Form Calibration Certificate Long Form Calibration Flat Anvil +/-0.001 in No  Friction/Ratchet Mitutoyo 50687 
Certificate Traceable to NIST, IP65 Rating 6NPY6 А ;. «/-0.001 in Yes Ratchet Westward 2YNA1 
Ointoiin 0to25.4mm  20.00005іп Mitutoyo 1ARD4 f Ото 1 п 50.0007 т — No Ratche Starrett 22776 
кей тот UR om +0.00005 in__Mitutoyo ТАВВ5 | +/-0.0001 in ^ No Ratche Mitutoyo 46004 
IP65 Rating - [== | ommo +/-0.002mm Yes Ratche Starrett 53VD01 
Oin to 1 in, 010 25.4 mm +0.00005 in Mitutoyo 54GF36 f +/-0.001 іп No  Friction/Ratchet Mitutoyo 56681 
біп 10 1 in, 0 to 25.4 mm +0.00005 in — Mitutoyo — 4LA73 linto2in -/-0.0001 in No Friction Mitutoyo 4CGC6 
Tinto2in,25.4t0 50.8 mm >0.00005іп Mitutoyo ТАНП5 500001 in No Ratche 5 arret 27128 
2into3in,50.8to 76.2 mm >0.00005іп Mitutoyo — 4CGF9 z ү /-0.001 in No  Friction/Ratchet Mitutoyo 56682 
Long Form Calibration Certificate Long Form Calibration 2 into 3 in 20.0001 in Мо Ratche 5 amet 27/11 
Certificate Ti ble to NIST, IP65 Rati е б -0.00 i i 
"Uintolin010254mm ^ 0000017 Mitutoyo 367012 — Flat Carbide 3 into 4 in n No — Ratoret — stamet 29UK3 
1 into 2 in, 25.4 to 50.8mm___+0.00005 in Мішіоуо 36.711 1ARD5 4into5in 4/-0.0001in ^ No Ratchet Starrett 2ZUA4 
2into3in,50.8t0 76.2 mm -0.00005іп Mitutoyo 360714 5into6in +/-0.0001 in No Ratchet Starre 2ZUA5 


*Friction Thimble T Rotating Thimble 6into7in +/-0.0002 in No Ratchet Mitutoyo 4CGC8 


Digital Outside Micrometer Sets Mitutoyo Starrett ЛЛ» = 


= For SPC processors and accessories see page 2336 

These digital outside micrometer sets contain individual micrometers in measuring range increments of 1 inch or 
25mm. They have the same construction, finish, graduation, and thimble type, so users get the same style and feel 
across a broad range of measurements. 


Number of Thimble Item 
Micrometers Res. Accuracy Type IP Rating — Data Output Type Brand No. 
in to 3 in 
3 0.00005 in +/-0.00005 іп Ratchet IP65 Cable Mitutoyo ALA77 
біп to 4іп 
4 0.00005 іп +/-0.00005 in, +/-0.0001 in Ratchet IP65 Cable Mitutoyo 46663 
4 0.00011п +/-0.0001 in Ratchet Not Rated No Output Starrett 53VD24 
= 0.00005 in/0.001 mm +/-0.00010 in, +/-0. 000151 in Rachet IP65 Cable, Wireless Insize 462T90 
— 0.00005 in/0.001 mm 30.002 mm Ratchet IP65 Wireless Mahr 446Ғ09 
біп to 6 in 
6 0.00005 in +/-0.0001 in Friction Not Rated No Output Starrett 30A542 А 1 
6 0.0001 in +/-0.0001 in Ratchet Not Rated No Output Starrett  53VD25 O in to 6 in 
— 0.00005 in/0.001 mm +/-0.00010 in, +/-0.00015 in Rachet IP65 Cable, Wireless Insize 462792 304542 


Sign іп їо Grainger.com? to see YOUR Pricing апа MORE 2331 


MACHINING Scan. Order. Done. = 


Micrometers Details on page A1. 
For more information on Precision Measuring Instruments, see page 2325. 
Number of Thimble Item 
Micrometers Micrometers Incl. Res. Accuracy Type Brand No. 
біп to 3 in 
3 1іп, 2in, 3in 0.0001 in +/-0.0002 in ERI Westward 4KU86 
"oen я +/-0.0002 in (6 in to 9 in), +/- я 
3 1in,2in,3in 0.0001 in 0.00025 in (9 in to i2) Ratchet Mitutoyo 4CGD5 
3 Тіп, 2 in, З іп 0.0001 in +/-0.0001 in Friction ^ Starrett — 2ZUA6 
3 1 in, 2 in, 3 in 0.0001 in +/-0.0001 in Friction’ Mitutoyo 50672 
Ratche 
3 Tin, 2 in, 3in 0.0001 in +/-0.0001 in Ratche Starrett — 5UAV2 
3 Tin, 2 in, 3 in 0.001 in +/-0.0001 in Ratchet Mitutoyo 4CGD1 
біп to 4 in 
4 Tin, 2 in, 3 in, 4 in 0.0001 in _+/-0.0001 in — Ratche Starrett — 22UA7 
4 1in,2 in, 3 in, 4 in 0.0001 in uro Ratchet Mitutoyo 546Е37 
4 Tin, 2 in, 3 in, 4 in 0.001 in _+/-0.007 in | Ratchet Westward 2YNC1 
4 1 in, 2in, 3 in, 4in 0.001 in УАТЫ Му Ratchet Mitutoyo 56674 
0 in to 6 in 0 in to 6 in ` 
462U32 Oto 1 in, 1102 in, 2 to 3 in, 3 ;.  +/-0.00016 in (0 in to 2 in), +/-0.00020 in ; 
6 to 4 in, 4 to5 in, 5 to 6 in 0.0001 in (ә in to 4 in), +/-0.00024 in (4 into біп) Ratchet — Insize 462032 
WESTWARD Mitutoyo 6 1in,2 in, 3 in, 4 in, 5 in, біп 0.0001 in mE m - Baer Starrett — 30A568 
MEUSE aus pues F 1 +/-0. in (0 in to 3 in), +/- riction 4 
: 6 1in, 2 in, 3 in, 4 in, 5 in, біп 0.0001 in 0.00015 in (3 in to 6 in) Ratche Mitutoyo 1MDW5 
Starrett INSIZE? 6 1 in, 2 in, 3 in, 4 in, 5 in, біл 0.001 in +/-0.0004 in Westward 2YNC2 
6 Tin, 2 in, 3in, 4 in, 5 in, біп 0.001 in +/-0.0001 in | Ratchet — Starrett 220А8 
i i 6 1 in, 2 in, 3in, 4 in, 5 in, 6 in 0.001 in +/-0.0001 in (0 in to 3 in). +/- Ratchet Mitutoyo 54GF71 
І utsi 0.00015 in (3 in to 6 in) 
Mi ter Set -— /-0.0001 in (0 in to 3 in), +/-0.00015 
mem 1 mpm +/-0. in (0 in to 3 in), +/-0. Erit 
icrome ter | ets 12 Tan, Zin 1110, dein 3 in, Ain, 9.0001 in in (3 into 6 in), +/-0.0002 in (6 into 10017 Mitutoyo 46604 
Vernier scale outside micrometer sets come гї ІІІ ia тй ^i 3i 9 in), +/-0.00025 in (9 in to 12 in) 
with multiple mechanical micrometers of 12 4in,5 іп, б6їп,7їп,8їп,9їп ` 0.0001 іп +/-0.0001 in Ratche' Starrett 30А570 
the same style across a span of measur- 12 Tim Tm 1210.20, sin, — Qoptin +/-0.0001 in Ratchet Starrett — SUAM 
ing ranges. These micrometers have the 6 into 12 in MISERIS UNA 
same construction, finish, graduations, and 6 10 in, 11 in, 12 in, 7 in, 8 in, 9 in 0.0001 in +/-0.0001 in Ratchet ^ Starrett 30А569 
| т TET 6 10 in, 11 in, 12 in, 7 in, 8 in, 9 in 0.001 in +/-0.0001 in Ratche Starrett 5UAA5 
thimble type, and increase in 1” or 25mm 6 1010111п,1110121п,6107іп 00001 -0.00028 in (6 in to 8 in), +/-O.0003TIN (8 Ratchet  Insie — 462U10 
increments. These sets are commonly used 7 to 8 іп, 8 to 9 in, 9 to 10 in à in to 10 in), +/-0.00035 in (10 in to 12 in) 
Я А А à 12 in to 24 in 
in automotive service and machine shops, 13 in, 14 in, 15 in, 16 in, 17 in, 18 in я а 
tool rooms, and in inspection departments. 12 біт, 20 in, 21 in, 22 in, 23 in, 24in — 0001 in жап Ratchet” Staffel BUANG 


wen, Mitutoyo Starrett’ «INSIZE» 
d Spherical Face Micrometers 


= For SPC processors and accessories see page 2336 
Spherical face micrometers, also known as round or rounded face 


Digital 


4CGG5 = ) шы : 
“micrometers, have a standard outside micrometer body, thimble, and 
C-shaped jaw. Both contact faces are rounded, and they are commonly 
used to take measurements of rounded features. 
Spindle Item 
Digital Range Res. Accuracy Thimble Type ІР Rating Spindle Diameter Included Certification SPC Output Brand No. 
igita! 
IP65 Rated 
O into 1 in 0.0001 in +/-0.00015 in Ratche IP65 Flat 18 mm Certificate of Inspection Yes Mitutoyo 1ARD8 
O in to 1 in 0.0001 in +/-0.00015 in Ratche IP65 Spherical 18 mm NEST. . Yes Mitutoyo — TARD9 
Oin to Tin, 0 mm to 25 mm 0.00005 in/0.001 mm 30.0001 in Ratche IP65 Flat 18 тт Certificate of Inspection Yes Mitutoyo 6МР72 
" ou to 1 in, 0 mm to 25 mm 0.00005 in/0.001 mm +0.0001 in Ratche! IP65 Spherical 18 mm Certificate of Inspection Yes Mitutoyo 40005 
lechanical 
біп to 0.5 in 0.001 in +0.0001 in Ratche! = Flat 0.2 in = No Starrett 30A448 
біп to 1 in 0.001 in +/-0.0001 in Plain = Flat 0.25 in = No Starrett 22174 
біп to 1 in 0.0001 in +0.00016 in Ratche! == Flat 0.256 in — No Insize 462V29 
1into?2 іп 0.0001 in +/-0.00015 in Ratche! = Flat 0.197 in — No Insize 462W41 
1into2 in 0.0001 in +0.00016 in Ratche — Fat 0.256 in — No Insize 462V30 
2 into 3 in 0.0001 in +/-0.00020 in Ratche! = Flat 0.197 in = No Insize 462W42 
2into3in 0.0001 in 30.0002 in Ratche — Flat 0.256 in — No Insize 462V31 
3 in to 4 in 0.0001 in +/-0.00020 in Ratche! — Flat 0.197 in — No Insize 462W43 
IP65 Rated 
0 into 1 in 0.0001 in +/-0.00015 in Ratche! IP65 Fat 18 mm Certificate of Inspection Yes Mitutoyo 4CGE2 
0 in to 1 in 0.0001 in +/-0.00015 in Ratche! IP65 Spherical 18 mm Certificate of Inspection Yes Mitutoyo — 4CGES 
iai Item 
Digital «ns Range Res. Accuracy No. 


462W17 


Adjustable-Collar & ШАЛТ 


= Ointo4in,Oto100 mm 0.00005 1п/0.001 mm >0.0002іп 462М/07 

- Ointo6in,Oto 150mm 0.00005 іп/0.001 mm «0.00025 іп 462W08 
Interchangeable Anvil 12 into 16 in, 300 to 400 mm 0.0001 in/0.001 mm 20:00035 іп 462W11 
16 in to 20 in, 400 to 500 mm 0.0001 in/0.001 mm — «0.00045 іп 462W12 

Outside Micrometers 20 in to 24 in, 500 to 600 mm 0.0001 in/0.001 mm — «0.00045 іп 462W13 


a Ratchet thimble 24 in to 28 іп, 600 to 700 mm 0.0001 in/0.001 mm — «0.0005 in 462W14 

Es : - 28 into 32 іп, 70010 800 mm 0.0001 in/0.001 mm — «0.0006 in 462М/15 

= Digital Micrometers have cable, wireless Әріп to 36 in. 800 іо 900 mm 00001 Bub mm 20-0006 in 482415 

А j in to 40 in, to mm 0. in/0.001 mm — +0. in 
Mechanical wi transmitter data output 150 to 300 тт, 6into12in 0.0001 in/0.001 mm >0.0003іп _ 4621/09 
462U43 = Digital Micrometers have SPC output 20 ko 300mm. 8intoi2in 0.0001 in/0.00t mm — 20.0003 in 462М/10 
i есһапіса! 

= For SPC processors and accessories see page 2336 40 in to 48 in 0.0005 in 3/0,00087 in 462039 

Interchangeable anvil outside micrometers have a standard 48 in to 56 in 0.0005 in +/-0.00094 іп 462U40 

micrometer C-shaped jaw and stock, but have anvils that E] ШЕ Н ү ME Ш DEMN Ш E 

can be changed to accommodate a range of applications. 72 in to 80 in 0.0005 in +/-0.00134 in 462043 
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uo ИЛЕУ Starrett Mitutoyo 


Hi 
= В Balanced ч 
Dial Indicators Reading 
| Д 2ZUH4 ; Reverse- 
= Conform to American Gage Design (AGD) standards Reading 
If tolerances are bilateral, a balanced dial is preferred. If tolerance is unilat- said СЕ сео 
А -— eading eading 
eral, a continuous dial is preferred. i 408R60 409U13 
Dial Range per Item Н 
Range Graduations Dial Size Reading Revolution Brand No. Dial Range per 
Balanced Reading Range Graduations Dial Size Reading Revolution Brand No. 
AGD 1 = = AGD2 - = А 
Oin to 0.035 in 0.0005 in —2.25in 0-20-0 0.35in Теѕа Brown & Sharpe 45JK43 О іп їо 0.025 іп 0.0001 іп 2.25 іп 0-10 0.01 in Starrett 22UH6 
i 0.001in —225in 0-50-0 0.35in Теѕа Brown & Sharpe — 45JK42 0 in to 0.05 in 0.0001in 22іп 0-100 0.01 in nsize 408R61 
Ointo0.05in 0.001in 1.69іп 0-5-0 0.05in Тева Brown & Sharpe 45JK34 ` 0.0001in 57 тт 0-10 0.01 in Mitutoyo 4CGP7 
into 0.2in —0.0005in 225in 0-52 0.2in_ Төба Brown & Sharpe  45JK37 OintoO.2in 0.0001 in 2.25 іп 0-10 0.01 in Starrett ACER6 
` 0.001in 1.58іп 0-10 0.02 in Insize 409L49 O in to 0.25 in 0.0005 in 2.36 in 0-50 0.05 in nsize 408R52 
0.001in ^ 1.69in 0-50-0 0.1 in Starrett 2ZUH4 ` 0.001 in 2.36in 0-100 0.1 іп nsize 408R51 
Ointo0.25in _0.001in_ 1.69in 0-50-0 0.25in Теѕа Brown & Sharpe 45JK40 0.0005 in 2.36іп 0-50 0.05 in nsize 408R54 
0.001 in — 40mm 0-50-0 0.1 in Mitutoyo 6NRAS біп to 0.5 in 0.001in 2.25in 0-100 0.1 іп Starrett 2ZUH8 
AGD 2 0.001 in 2.28іп 0-100 0.1 in nsize 409L47 
біп to 0.025іп 0.0001in 57mm 0-5-0 0.01 in Mitutoyo 6NRA7 0.0005 in —2.25 in 0-50 0.05 in Starrett 4CER7 
Ointo0.05in 0.0001 in 57 тт 0-5-0 0.01 in Mitutoyo 6NRA9 0.0005 in — 2.36 in 0-50 0.05 in nsize 408R56 
Ointo0.2in  0.0001in  225in 0-5-0 0.01 in Starrett 4СЕН5 0intoti 0.0005in 57mm 0-50 0.05 in Mitutoyo 4CGP6 
Ointo0.25in 0.001in  225in  0-50-0 01їп Starre 4CEP9 nio" 0.001 п 2.25in 0-100 041п Starrett 2ZUH9 
OintoO.5in —0.001in —2.25in 0-50-0 0.1 in Starre 2ZUH7 0.001in 2.28 п 0-100 0.1 in nsize 400148 
Ointotin  0001п 225іп 0-500 01іп Starrett 4CER3 0.001in 2.36in 0-00 04іп nsize 408R55 
0.001in 57mm 0-50-0 0.1 in Mitutoyo 6NRC1 0.0005 in — 2.36 in 0-50 0.05 in nsize 408R58 
біп 10 2 in 0.001 in 2.25іп 0-100 0.1 in Starre 4CER1 Oin to 2 in 0.001 in — 2.36 in 0-100 0.1 in nsize 408R57 
0101 тт 0.001 mm 57mm  0-100-0  0.2mm Mitutoyo 6NRC3 0.0011 57mm 0-100 Tin Mitutoyo TARD3 
0 to 50 mm 0.01 mm 2.25іп 0-100 1mm Starrett SUAJ3 біп to 3in 0.001in X 2.25in 0-100 0.1 in Starrett 4CER2 
Continuous Reading біп to 4 in 0.001in 225і! 0-100 0.1 in Starrett 4CER4 
AGD 1 0+0 10 тт 0:01 тт 2.25іп 0-100 1mm Starrett 22UJ1 
0 in to 0.1 in 0.0005 in 1.58іп 0-50 0.05 in Insize 408R46 0.01 mmn 57mm 0-100 1mm Mitutoyo 16X231 
і 0.001 іп 1.58 іп 0-100 0.1in Insize 408R45 0 to 25 mm 0.001 mm — 225 in 0-100 1mm Starrett 22UJ2 
Ointo0.125in 0.001і!  1.69in 0-50 0.05 in Starrett 6МАМ/9 0.1 in 0.001in —1.69in 0-100 0.1 in Starrett бМАҮб 
0.0005 in 1.58 іп 0-50 0.05 in Insize 408R48 AGD 3 
Ointo0.2in — 0.001in 1.58іп 0-100 0.1 in Insize 409L46 Ointoi5in  0.001in  2.98in 0-100 0.1 in Insize 408R59 
0.001 in 1.66 in 0-100 0.1 in Insize 409002 біп to 2 in 0.001in 2.98іп 0-100 0.1 in Insize 408R60 
0.0005 in 1.58 in 0-50 0.05 in Insize 408R50 AGD 4 А 
0.001 in 1.58 іп 0-100 0.1 in Insize 408R49 Ointo 3 in 0.001 in — 3.27in 0-100 0.1 in Insize 408R70 
Ointo0.25in  0.001in 1.69іп 0-100 0.1 in Starrett 220Н5 0.001in 92тт 0-100 0.1 in Mitutoyo 4CGR1 
0.001 in — 40mm 0-100 0.1 in Mitutoyo 1ARB1 0 into 4 in 0.001in — 3.27 in 0-100 0.1 in Insize 408R71 
0.001in — 40mm 0-100 0.1 in Mitutoyo 6NRA4 Reverse-Reading Continuous Reading 
Ointotin —0.0005in 225п ^ 0-100 Tin Tesa Brown & Sharpe — 45JK46 AGD2 — . А : | 
0.001in — 2.25in 0-100 Tin Tesa Brown & Sharpe — 45JK48 біп to 1 in 0.001in — 2.36 in 0-100 0.1 in Insize 409013 
Mitutoyo Starrett ЧҮЛ» Removable 
аш А Flat Back 
Digital Indicators 409P02 
Digital drop indicators, also called electronic indicators, have a linear encoder 
with an LCD fixed to a plunger-style stem with a contact point on the end. When Back Lug Removable 
the contact point touches the workpiece or feature, the up-and-down movement 6NRA3 Flat Back 
will be translated to a numeric value on the digital display. 0 54GE89 
IP SPC Variable Display Item 
Range Res. Accuracy Rating Output Resolution Type Brand No. 
Digital Indicators with Back Lug 
0.001 mm, 0.00005 in +0.0001 in P42 . Yes No LCD Mitutoyo 4GPY1 
0.001 mm, 0.00005 in 30.0001 in P42 Yes No LCD Mitutoyo 6NRA3 
0.001 mm, 0.00005 in +0.0001 in P42 . Yes No LCD Mitutoyo 41T254 
0.001 mm, 0.00005 in 30.0001 іп P42 Yes No LCD Mitutoyo 36J702 
біп to 0.5 in 0.001 mm, 0.00005 in m +0.0001 in P42 . Yes No LCD Mitutoyo 36J699 
0.001 mm, 0.00005 in, 0.0001 in, 0.01 mm, 0.0005 in +0.00012 іп P42 Yes No LCD With Analog Bar Mitutoyo 54GE84 
0.001 mm, 0.0001 in +0.0001 in P42 Yes No LCD Mitutoyo 1ARJ7 
0.01 mm, 0.0005 in +0.0008 іп P42 Yes No LCD Mitutoyo 1ARJ6 
0.01 mm, 0.0005 in т +0.001 in P42 Yes No LCD Mitutoyo 4GPY2 
0.001 mm, 0.00005 in +0.0001 in; +0.002 mm P54 — Yes Yes LCD Starrett 53VE12 
Oin to 1 in 0.01 mm, 0.0005 in 0.001 in — No No — Westward 2YNK1 
Й 0.01 mm, 0.0005 іп _ +0.001 in P67 Yes No LCD Starrett 53VD81 
0 into 2 in 0.002 mm, 0.0001 in 30.0002 in; «0.004 mm P54 Yes Yes LCD Starrett 53VE16 
біп to 4 in 0.002 mm, 0.0001 in +0.0002 in; «0.004 mm P54 — Yes Yes LCD Starrett 53VE20 
0.00002 in 0.0002 mm, 0.00002 in, 0.001 mm, 0.00005 in, 0.002 р, 
to4in mm, 0.0001 in, 0.005 mm, 0.01 mm, 0.0005 in 20.002 mm 42 — Yes — Yes LCD Мағ —— 49PG20 
Digital Indicators with Non-Removable Flat Back Е 
in to 0.5 in 0.0002 mm, 0.00001 in 0.00012 in P42 — Yes No LCD With Analog Bar Mitutoyo 54GE87 
: 0.001 mm, 0.00005 in +0.00015 in — Yes No LCD With Analog Bar Insize 409P02 
0.001 mm, 0.00005 in . . +2 Res. P54 — Yes Yes Color LCD Starrett 53VD66 
Ointo t in 0.001 mm, 0.00005 in, 0.0001 in, 0.01 mm, 0.0005 in, 0.001 in  +0.00012 in; 40.003 mm ІР42 Үеѕ No LCD Mitutoyo 36J686 
0.002 mm, 0.0001 in x2 Res. P54 — Yes Yes Color LCD Starrett 53VD65 
0.01 mm, 0.0005 in 30.0008 in P42 Yes No LCD Mitutoyo TARU1 
біп 10 1.2 in 0.0005 mm, 0.00002 in, 0.001 mm, 0.00005 in, 0.0001 in, 0.0005 in +0.0015 mm P42 Yes No LCD Mitutoyo 36J694 
0 in to 2.4 in 0.00002 in, 0.001 mm, 0.00005 in, 0.0001 in, 0.0005 in 30.0025 mm P42 Yes No LCD Mitutoyo 417256 
біп to 4 in 0.01 mm, 0.0005 in +2 Res. P54 — Yes Yes Color LCD Starrett 53VD69 
Digital Indicators with Removable Flat Back 
О in to 0.22 in 0.01 mm, 0.0005 in 30.0008 in; «0.020 mm P42 . Yes No LCD Mitutoyo 54GE89 
0.001 mm, 0.00005 in +0.0001 in P42 Yes No LCD Mitutoyo 33RK38 
u 0.001 mm, 0.00005 in _ +0.0001 in P53 Yes No LCD Mitutoyo 41T258 
біп to 0.5 in 0.001 mm, 0.00005 in, 0.0001 in, 0.01 mm, 0.0005 in +0.00012 in P42 Yes No LCD With Analog Bar Mitutoyo 54GE85 
0.001 mm, 0.0001 in +0.0001 in P42 Yes No LCD Mitutoyo 1АВЈ8 
i Е 0.01 тт, 0.0005 іп +0.001 іп P42 Yes No LCD Mitutoyo 4GPY3 
О in to 0.98 in Е 0.01 mm — +0.03 mm P42 Yes No LCD Mitutoyo 36.695 
біп 10 1 in 0.001 mm, 0.00005 in 30.0001 іп P42 Үеѕ No LCD Mitutoyo 4GPY5 
0 in to 2 in 0.001 mm, 0.00005 in +0.0002 in P42 Yes No LCD Mitutoyo 4GPY6 
Ооп 0.001 mm, 0.005 mm, 0.0005 in 0.5% OF Standard Range IP54 — Yes | Yes LCD Mahr SRHJA 
0.00001 in 0.0002 mm, 0.00001 in, 0.00002 in, 0.001 mm, 0.00005 in, +0.5% over «0.040 in; pi 
to 0.04 in 0.002 mm, 0.0001 in, 0.005 mm, 0.01 mm, 0.0005 in, 0.02 in — +0.25% over 0.02011 |54 Yes е5 LCD Mahr SRHIO 
0.00002 in 0.0002 mm, 0.00001 in, 0.00002 in, 0.001 mm, 0.00005 in, p 
to 0.4 in 0.002 mm, 0.0001 in, 0.005 mm, 0.01 mm, 0.0005 in, 0.02 in +0.002 mm 94 Yes Yes LCD Matr 508481 
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Horizontal Dial 
5RCL1 


Long-Stylus 


TESA 


Mitutoyo TESA 


INSIZE» Starrett 
Dial Test Indicators and Sets 


Dial drop indicators, also called plunger-style dial indicators or 
dial indicators, have a dial face fixed to a stem with a contact 
point on the end. When the contact point touches the work- 
piece or feature, the up-and-down movement of the plunger 


Bg brown © sharpe 


Horizontal 0 is amplified on the graduated dial face. The graduations on a 
409P35 p. balanced-reading dial indicator increase in both directions from 
а the reference point, while those оп a continuous-reading dial 


Swivel-Head 


Tilted-Face ‘ Dial test shop floor and other applications for measuring and amplifying 
Indicator Set R me Mone Я a 
408R88 E^. 1ZRT2 slight variations. . Back plunger dial indicators are used in appli- 
Mii cations similar to those of a dial test indicator. Sets include both 
і а dial drop indicator and a holder with a magnetic base. 
Item 
Range Accuracy Graduations Dial Reading Dial Size Dial Color Series Brand No. 
Horizontal 
+0.00005 іп 0.00005 in 0-4-0 1.5 in Black BESTEST-5 esa Brown & Sharpe 5RCL2 
+0.0001 in 0.0001 in 0-40-0 1.18 in White NSIZE 2380 nsize 408R81 
+0.0001 in 0.0001 in 0-40-0 1.46 in White NSIZE 2381 nsize 408R84 
0 in to 0.008 in 30.0001 іп 0.0001 in 0-4-0 lin Black BESTEST-5 esa Brown & Sharpe 5RCL1 
` +0.0001 in 0.0001 in 0-4-0 lin White BESTES esa Brown & Sharpe 5RCH1 
20.0001 in 0.0001 in 0-4-0 1.79 in White NSIZE 2834 nsize 409L50 
30.0001 in 0.0001 in 0-4-0 40 mm White Mitutoyo 513 Standard Mitutoyo 56705 
+0.0001 in 0.001 in 0-100 1.5 іп White BESTES esa Brown & Sharpe 5RCHO 
+0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.5 іп Black BESTEST-5 esa Brown & Sharpe 5RCL4 
+0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 tin Black BESTEST-5 esa Brown & Sharpe 5RCK9 
+0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.26 in White NSIZE 2835 nsize 409L51 
біп to 0.03 in +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 40 mm White Mitutoyo 513 Standard Mitutoyo 4CGR9 
+0.001 in 0.001 in 0-15-0 tin Black BESTEST-5 esa Brown & Sharpe 5RCL5 
+0.0005 in 0.001 in 0-15-0 1.46 in White NSIZE 2381 nsize 408R86 
+0.0005 in 0.03 in 0-15-0 1in White Valueline esa Brown & Sharpe 49U620 
О in to 0.06 in +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.5 in White Mitutoyo 513 Mitutoyo 4LA91 
0 тіп to 0.2 mm +0.004 mm 0.01 mm 0-100-0 40 mm Yellow Mitutoyo 513 Standard Mitutoyo 4CGR2 
0mm to 0.8 mm +0.013 mm 0.01 mm 0-40-0 37 mm White NSIZE 2381 nsize 54XH64 
+0.008 mm 0.01 mm 0-40-0 40 mm Yellow Mitutoyo 513 Standard Mitutoyo 16X244 
Horizontal, Tilted Face 
О іп to 0.01 in +0.0001 in 0.0001 in 0-5-0 1.38 in White; Yellow Starrett 708 Starrett 2ZUK1 
+0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.38 in White; Yellow Starrett 709 Starrett 2ZUK2 
0 in to 0.03 in 30.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.18 in Whi e NSIZE 2380 nsize 408R83 
E +0.001 in 0.001 in 0-15-0 1.18 in White NSIZE 2380 nsize 408R82 
+0.001 in 0.001 in 0-15-0 1.46 in White NSIZE 2381 nsize 408R85 
0 in to 0.06 in +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.38 in White; Yellow Starrett 709 Starrett 270К5 
Long-Stylus Horizontal 
O in to 0.03 in +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.46 in Whi e - NSIZE 2383 Insize 409P35 
: +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 40 mm White Mitutoyo 513 Long Stylus Mitutoyo 4CGR4 
Swivel Head 
0 in to 0.03 in +0.001 in 0.0005 in 0-15-0 1.5 in White; Yellow Starrett 711 Starrett ЕШТЕ) 
` +0.001 in 0.001 in 0-15-0 lin White; Yellow Starrett 711 Starrett 22UJ6 
Swivel-Head, Tilted Face 
0 in to 0.06 in +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.46 in White NSIZE 2386 Insize 408R88 
Swivel-Head, Vertical 
0 in to 0.06 in +0.0008 in 0.0005 in 0-15-0 1.46 in White NSIZE 2480 Insize 55VN03 
Tilted Face 
О іп to 0.03 in +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.46 in White NSIZE 2399 Insize 409L52 
О in to 0.06 in +0.0005 іп 0.0005 in 0-15-0 40 mm White Mitutoyo 513 Tilted Face Mitutoyo 4CGR5 
0 to 0.060 in — 0.001 in 0-15-0 1% in White; Yellow 709 Starrett 6NAZ7 
0 to 0.2mm = 0.002 mm 0-100-0 1% in Yellow 708M Starrett 6NAZ6 
Tilted Face Swivel, Tilted Fac 
біп to 0.016 in +0.0001 in 0.0001 in 0-4-0 1.5 in White nterapid 312 Tesa Brown & Sharpe 5RCK8 
0 in to 0.06 in 0.0005 іп 0.0005 in 0-15-0 1.5 іп White nterapid 312 Tesa Brown & Sharpe 5RCK7 
Ё +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.25 in White nterapid 312 Tesa Brown & Sharpe 5RCLO 
Vertical 
0 in to 0.03 in +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.46 in White NSIZE 2398 Insize 408R90 
0 in to 0.06 in +0.0005 in 0.0005 in 0-15-0 1.5 in Black nterapid 312 Tesa Brown & Sharpe 5RCL3 
Dial Mfr. Item 
Range Graduations Dial Reading Size (in.) Includes Brand Model No. 
Dial Test Indicator Sets 
Back Plunger Indicator Style 
0 to 0.2 in 0.001 in 0-100 1.45 Clamp, Tool Post Holder Starrett 196A1Z 2ZUJ4 
Horizontal Test Indicator Style 
0 in to 0.008 in 0.0001 in 0-4-0 1.57 542 and %" Stems, Stem Nut, Swivel Clamp, Square Arm, Plastic Case Mitutoyo 513-403-107 12ВТ1 
0.0001 in 0-5-0 1.30 Holding Rod, Inch Holding Bar, Stem, Swivel Clamp Mitutoyo 513-504-101  4CGT2 
біп to 0.01 in ; Dovetail Body Clamp, Snug and Rod Unit, Swivel Post Snu 
0.0001 in 0-5-0 137 w/Dovetail indicator Clamp, Tool Post Holder i Starrett Т08АС2 2703 
А Dovetail Body Clamp, Snug and Rod Unit, Swivel Post Ѕпи 
O in to 0.03 in 0.0005 in 015-0 w/Dovetail indicator Clamp, Tool Post Holder i Starrett 709ACZ 22UK4 
^ 0.0005 in 0-15-0 1.57 36 in Stem, %2 in Swivel Clamp, Square Arm, Stem Nut Mitutoyo — 513-402-10T  4LA92 
0.0005 in 0-15-0 1.57 5 in Stem; % in Stem, Long Point, Square Arm, Stem Nut, Swivel Clamp Mitutoyo — 513-412-10T  1ZRT2 
0 in to 0.04 in 0.001 in 0-20-0 1.30 Holding Rod, Inch Holding Bar, Stem, Swivel Clamp Mitutoyo 513-5187 460014 
1mm Carbide Point, 2mm Carbide Point, 3mm Carbide Point, 4mm Stem, ; 
0 mm 10 02 mm 0.002 mm 0-100-0 4ümm 8 mm Stem, Clamp Ring, Holding Bar, Swivel Clamp, Test Indicator Mitutoyo 513-405-107 16X246 
0 mm to 0.7 mm, 0 into 0.7 in 0.0005 in, 0.01 mm 0-15-0; 0-35-0 1.570 (2) Stems, (3) Carbide Points, Holding Bar, Swivel Clamp Mitutoyo 513-406-107  4CGR3 
Swivel Head Test Indicator Style 
0 in to 0.03 in 0.0005 in 0-15-0 1.00 = Starrett 7111057 27048 
і 0.001 іп 0-15-0 1.00 = Starrett 711GCSZ 22UJ7 
Dial Test Indicator & Mag Bases 
біп to 0.03 in 0.0005 in 0-15-0 = Insize 5023-E 463.50 
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WESTWARD ¢/NSIZE> Starrett Mitutoyo 
Magnetic Base and Dial Indicator Sets 


2YNK2 
Dial Included Range per Mfr. Item 
Arm Type Range Graduations Reading Indicator and Base Revolution Includes Brand Model No. 
Flexible — Ointoiin  0.001in 0-100 (62.885-045-0) 0.1 in Eg Westward — — _ 2YNK2 
Post біп 10 1 in 0.001 in 0-100 2307-1, 6201-60 — — Insize 5002-4E 55/М81 
Ointo0.05in 0.0001 in 0-10 (225001020 0.01 in — Westward = —  2YNDQ 
О in to 0.125in 0.0005in 0-25-0 25-131J (657D) 0.050 in — Starrett 657EZ 2ZUL5 
; ; ; 52-520-110-0 i 
Post and Arm O into 1 in 0.001 in 0-100 (52-585-015-0) 0.1 in — Westward — 2YNE1 
wonton in 0.001 in 0-100 24165, 70105 0.100 in — Mitutoyo 64PKAQ75B 4LB18 
0.05 in .0001 in 0-10 28045-10, 7010S 0.010 in == Mitutoyo 64РКА078А 50708 
0.05 іп 0.001 іп 0-10 24168, 70105 0.100 іп - Mitutoyo 64РКА079А 50709 
5 " , 
Starrett ГУМОВА «INSIZE» Mitutoyo 
Magnetic Bases, Stands and Holders 
Holding Maximum Compatible Item 
Power Reach Fine Adjustment Position — Indicator Mounts Base Size Brand No. 
Magnetic-Base Indicator Holder 
Articulating Arm Type 
7.5 іп Fine Adjust Base (РАВ) 36 in 1.375 in L x 1.375 in W x 1.1875 in H Starrett 2ZUL7 
TOlí — 178 mm dons (B) 6 mm 40 mm Lx 30 mm W x 35 mm H Noga 436177 
88 lbf 17.559іп Fine Adjust Top (FAT) ¥ in 1.417 in Lx 1.181 in W x 1 25 in H Insize 409168 
100 Ibf 12 in — 36 in 1% in Lx 1.625 in W x 1 146 in H Starrett 267777 
10.039 in Fine Adjust Top (FAT) 36 in 2.362 in L x 1.969 in W x 2 5 in H Insize 409166 
176 Ibf 19.986 in Fine Adjust Top (FAT) % in, Dovetail Mount 2.362 in L x 1.969 in W x 2% in H Insize 409061 
13.976 in Fine Adjust Top (FAT) ТВТ — 2362inLx1969inWx2 Бін Insize 409060 
220 lbf 19.213 in Fine Adjust Top (FAT) 58 іп 2.362 in х 1.969 in W x 2 ^ in H Insize 409167 
320N 128.5 тт Fine Adjust Base (FAB) ¥ in 40 mm L x 30 mm W x 35 mm H Noga 436179 
267.5 mm Fine Adjust Base (FAB) 36 in 2 2%4 in Lx 1 3782 in W x 2 %2 in H Noga 436175 
282 mm Fine Adjust Top (FAT) 6mm 2 2464 in L x 1 322 in W x 2 532 in H Noga 436173 
800 N 282mm tp рте 6 mm 60 mm Lx 50 mm Wx 55 mm H Noga 438176 
347.5 mm Fine Adjust Top (FAT) 6mm 60 mm Lx 50 mm W x 55 mm H Noga 56Н036 
1,300N 580mm Fine Adjust Top (FAT) 6 mm 120 mm L x 50 mm W x 55 mm H Noga 436178 
Flexible Arm Type 
85 Ibf 15 in — Ain 2%2inLx2inWx2%inH Westward | 4KY11 Magnetic-Base 
100 Ibf 15 in — 36 in 17% in L x 1.625 in W x 1 146 in H Starrett 27016 Indicator Holder 
15in Fine Adjust Base (FAB) ¥% іп 1% in L x 1.625 in W x 1 '%e in H Starrett 267931 2ZUL7 
176 ibf 12.992 in = 36 in 2.362 in Lx 1.969 in W x 2 % in H Insize 409С59 
600N 396 тт Fine Adjust Тор (FAT) 6mm 58 mm L x 50 mm W x 55 mm H Mitutoyo  GNRC6 
Rigid Arm Type 
85 Ibf 15 in = % in 2%inLx2inWx2%inH Westward 2YND8 
15 іп Fine Adjust Тор (FAT) 36 in 24inLx2inWx2 ФіпН Westward 4KU72 
100 Ibf 6in Fine Adjust Base (FAB) Жіп 1% in Lx 1.625 in W x 11%6 in H Starrett 2627932 
15 in — Lug-on-Back 1% in Lx 1.625 in W x 1 '94ein H Starrett 27014 
12.835 in — Ain 2.362 in L x 1.969 in W x 2 ^ in H Insize 409056 
132 Ibf 12.993 in Fine Adjust Top (FAT) ¥ in 2.244 inLx 2 Vi in W x 1 ^ in H Insize — 409C63 
13.425 in — 36 in, 4 mm, 8 mm 2.362 in Lx 1.969 in W x 2 V5 in H Insize — 409C55 
150 lbf 15in Fine Adjust Top (FAT) Lug-on-Back 3 in L x 2.375 in W x 2.375 in H Starrett 267933 
15 in Fine Adjust Top (FAT) Lug-on-Back 3 in L x 2.375 in W x 2.375 in H Starrett 2ZUL9 
176 Ibf 16.732 іп Fine Adjust Тор (ҒАТ) 36 in 2.362 in L x 1.969 in W x 2 V5 in H Insize — 409C58 
600 N 232 mm Fine Adjust Top (FAT) 36 іп, 6 mm, 8 mm 55 mm L x 50 mm W x 60 mm H Mitutoyo 41812 
232 mm Fine Adjust Top (FAT) 6mm 58 mm L x 50 mm W x 55 mm H Mitutoyo 50751 
Mini Magnetic-Base Indicator Holder қ 
Articulating Arm Type Spindle-Mounted 
200 Ibf 87.5 mm = 36 in 30 mm W x 25 mm H Noga 56Н040 Centering Arms 
Mini Post and Snug Arm Type for Indicators 
22 Ibf — 2953in - Bm 1%oinWx1 in Insize 409169 409C78 
25Ibf 4.875іп Fine Adjust Base (FAB) Dovetail Mount 4'sinLx1^2inWxt1inH Westward 6Х/95 
30 Ibf — 417in — pnm mm, 148 in Lx 1:18in Wx t inH Starrett 5UAL7 
Compatible Centering Item 
Maximum Reach Fine Adjustment Position Indicator Mounts Arm Shank Size Brand No. 
Indicator Holder Arms without Bases 
Articulating Arm Type 
178 mm Fine Adjust Top (FAT) 6mm — Noga 56LA99 
282 mm Fine Adjust Top (FAT) 6mm — Noga 561601 
317 mm Fine Adjust Top (FAT) 6 mm — Noga 56LC02 
Spindle-Mounted Centering Arms for Indicators 
Articulating Arm Type 
7.244 in == 36 in 36 in (Dia) Insize 409078 
14.96 іп Fine Adjust Тор (ҒАТ) 36 in 36 in (Dia) Insize 409677 
178 mm Fine Adjust Top (FAT) 6mm 8 mm (Dia) x 40 mm Noga 436L80 
Rigid Arm Type 
60 mm = 4 mm 3A in (Dia) Insize 55VP62 
Compatible Item 
Holding Power Indicator Mounts Base Size Brand No. Magnetic 
Magnetic Bases without Arms Base Only 
100 Ibf Ya in 1% in x 1.625 in W x 1 %e in H Starrett 6NAZ4 6NAZ4 
150 Ibf Ya in 3 in L x 2.375 in W x 2.375 in H Starrett 6NAW6 
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Starrett’ «INSIZE» 


WestwarpD Mitutoyo 
Precision Measuring 
Tool Kits 


= 0 to 6/0 to 150 Caliper Range (in./mm) 
= Outside micrometers 


55VN82 


No. of Item 
Pieces Micrometer Range Includes Caliper SPC Output — Brand No. 
0 into 1 in (1) Digital Micrometer; (1) Digital Caliper; (1) Case No Starrett 2ZUN6 
2 O into 1 in (1) Micrometer; (1) Digital Caliper; (1) Flexible Rule; (1) Case = Westward ^ 4KU85 
О іп to 1 in; 0 mm to 25 mm (1) Digital Caliper; (1) Digital Outside Micrometer Yes Insize 463D47 
О into біп; 0 mm to 150 mm (1) Digital Caliper; (1) Digital Depth Micrometer; (1) Case — Westward 2ҮМК4 
O into 1 in (1) Dial Caliper; (1) Outside Micrometer; (1) Steel Rule No Insize 55VN79 
0 into 1 in (1) Digital Caliper; (1) Outside Micrometer; (1) Steel Rule Yes Insize 55VN80 
O into 1 in (1) Micrometer; (1) Dial Caliper; (1) Precision Rule; (1) Case No Starrett 2ZUN7 
3 біп to 1 in; 0 mm to 25 mm (1) Digimatic Micrometer; (1)Digimatic; (1) Case No Mitutoyo 1285 
біп 10 1 іп; 0 mm to 25 mm (1) Digital Caliper; (1) Outside Micrometer; (1) Digital Indicator (2) Stands Yes Insize 55VN82 
біп 10 1 іп; 0 mm to 25 mm (1) Micrometer; (1) Digimatic Caliper; (1) Case No Mitutoyo 1ARY4 
0 mm to 25 mm (1) Outside Micrometer; (1) Dial Caliper; (1) Flexible Rule; (1) Case No Starrett SUAN2 
4 O into 1 in (1) Digital Caliper; (1) Outside Micrometer; (1) Edge Square; (1) Steel Rule Yes Insize 463J51 
5 O into 1 in (1) Digital Caliper; (1) Outside Micrometer; (1) Dial Indicator; (2) Stands Yes Insize 463J52 
O into 1 in (1) Outside Micrometer; (1) Depth Micrometer; (1) Flexible Rule; (1) Dial Caliper; (1) Case No Mitutoyo 4LB17 


«INSIZE» Mitutoyo Starrett 
SPC Components for Precision-Measuring Tools 


SPC processors are portable mini printers that print a hard copy of an instrument's 
measurement data. Foot switches allow hands-free transmission of measurements. 
Wireless SPC data transfer components are used to record and transmit data to a 


Y 


Processor computer without cords or cables. Wireless transmitters are small units that plug into 
Processor 4CGX4 precision measuring tools with SPC output capability. 
55VN95 OutputEnd Instrument 
Connection Connection Item 
Item Type Type For Use With No. 
Processors, Foot Switches & Software 
. Insize 
а 4-Port Hub Converter USB USB Data Cables 55VN95 
Wireless Data Insize 7304 | 
Transfer .. Foot Switch USB — Data Output Cable 409F44 
409W89 Mitutoyo 264 nnnc 
SPC Mini Processor RS-232C, USB ТІЛШІ Mitutoyo Digimatic Output Tools 4CGX4 
Starrett 7612 
Foot Switch — Gauges 262295 
SPC Cable acacia Mahr Marcom 
1ZRN8 Marcom Professional né Mfr. No. MarCal 16EWRi, MarCal 30EWRi, MarCal 
45PG13 5.0 Software 1086 Ri, MarCal 1087 Ri, МагСа! 1087 B Аі. 49 049 
Compatible 
Transmission Receiver Communication No. of Output End Item 
Item Protocol Model Number Range Channels Connection Type For Use With No. 
Wireless Data Transfer Components 
Insize 7306 
USB Receiver for Wireless Data Transfer 30 Channel 66 f 30 USB Electronic Calipers, Indicators, Micrometers, USB to Computer 409W89 
Bluetooth Electronic Calipers, Indicators, Micrometers, Runs From Micrometer — 409W91 
Wireless Data Transmitter Electronic Calipers, Indicators, Micrometers, Runs From Indicator 409W92 
Electronic Calipers, Indicators, Micrometers, Runs From Caliper 409W90 
Insize 7315 
USB Receiver for Wireless Data Transfer 8 Channel 33f 8 USB _ 7315-20, 7315-30, 7315-40M, 7315-60 55/М90 
к F Bluetooth us ul 1156 Series Electronic Height Gauge, Electronic 
Wireless Data Transmitter 33ft Caliper, Electronic Depth Gauge 55VN91 
Mahr MarConnect 
; ; ; MarCal 1086 Ri, MarCal 1087 B Ri, MarCal 1087 Ri, 
USB Receiver for Wireless Data Transfer АМТ+ Eight Channel 6m 3 USB MarCal 30EWRi, Mfr. No. MarCal 16EWRi 45PG13 
Mitutoyo U-Wave 
U-Wave Connecting Cable A 60 ft 2 — 02AZD730G 5RCF0 
U-Wave Connecting Cable B Zigbee 2.4 60 ft 2 = 02AZD730G SRCF1 
U-Wave Connecting Cable C GHz Band 60 ft 2 — 02AZD730G 5RCF2 
U-Wave Transmitter 20m — — IP67 Calipers, IP65 Calipers 54ZU08 
Cable Item 
Item Instrument Connection Type Output End Connection Type — Length For Use With No. 
SPC Cables & Adapters 
Insize 
Micro USB USB 2.5m Electronic Calipers (Range«40"), Electronic Height Gages 788W72 
Data Output Cable Micro USB USB 100 in Depth Gauges, Digital Calipers, Height Gauges 409T01 
р Mini USB USB 100 in Digital Indicators, Digital Protractor 409F42 
Mini USB USB 100 in Indicator, Protractor 409F45 
Mitutoyo 
Data Out Switch — 40 in Digimatic Micrometer 1ARA8 
Data Output Cable Data Out Switch = 40 in Depth Gauges, Digimatic Calipers With Absolute Encoder, Height Gauges, Scale Unit 1ARA2 
р Straight — 40 in Calipers, Depth Gauges, Height Gauges, Indicators, Scale Unit, Thickness Gauges 1ZRN7 
Straight — 80 in Calipers, Depth Gauges, Height Gauges, Indicators, Scale Unit, Thickness Gauges 1ZRN8 * 
Starrett 
= = 6 ft Computer Adaptor, Data Collectors and Multiplexers 2ZUN8 
Data Output Cable = = 60 ft Digital Indicators 270Р3 
*1Р65 Rated 
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TESA 
«INSIZE» Wismwanp: Mitutoyo — g 
Digital Height Gauges | | | T 
= Includes display 1D digital height gauges can perform measurements in Motorized 
= 2D Digital Height Gauges are used measure height 2 dimensions. They measure | Travel 
include SCS Certificate and scribe lines for layout height and inspect round parts 446F34 
of calibration applications. and bores, with the probe 
= SPC Output except 2D digital height gauges moving in a circular path. They 
where noted have a scriber that moves are also used to scribe lines in 
along the X axis so the operator layout applications. 
Includes Fine Item 
Range Res. Accuracy Data Output Type Adjustment — Beam Style Brand No. 
1D Digital Height Gauges with Manual Travel 
О in to 12 in/0to 300 mm 0.0005 in/0.01 mm +0.0015 in = No Single-Pole Westward 2YND4 
біп to 12 іп/0 to 300 mm i 0.0005 in/0.01 mm — 30.012 in Cable, Wireless with Transmitter — Single-Pole Insize 463D71 
біп to 12 in/0to 300 mm 0.0005 in/0.01 mm, 0.0002 in/0.005 mm 30.001 in = Yes Double-Pole Mitutoyo 33RK45 
біп to 18 іп/0 to 450 mm 0.0005 in/0.01 mm 30.002 in — No Single-Pole Westward 2YND5 
0 in to 18 іп/0 to 450 mm 0.0005 in/0.01 mm, 0.0002 in/0.005 mm 30.002 in : =, . Yes Double-Pole Mitutoyo 33ВК46 
біп to 24 іп/0 to 600 mm m 0.0005 in/0.01 mm. | 30.002 in Cable, Wireless with Transmitter — Single-Pole Insize 463D72 
0 in to 24 in/0 to 600 mm 0.0005 in/0.01 mm, 0.0002 in/0.005 mm 30.002 in = Yes Double-Pole Mitutoyo 54GF34 
біп to 40 in/0 to 1,000 mm Д in/0.01 mm 30.0031 in Cable — Single-Pole Insize 463.19 
0 in to 40 іл/0 to 1,000 mm 0.0005 in/0.01 mm, 0.0002 in/0.005 mm +0.025 in = Yes Double-Pole Mitutoyo 33RK47 
1D Digital Height Gauges with Motorized Travel 
О in to 14 in/0 to 350 mm 0.00005 in/0.001 mm, 0.0001 in/0.01 mm >:(2.8-1/300) micron = Yes Single-Pole Mahr 446F34 
0 in to 24 in/0 to 600 mm 0.00005 in/0.001 mm, 0.0001 in/0.01 mm +(2.8+_/300) micron = Yes Single-Pole Mahr 446F35 
2D Digital Height Gauges with Manual Travel 
0.00001 in/0.0001 mm, 0.0001 +(2+2 x L/1000) А "m Tesa Brown 
0 to 350 mm/170 to 520 mm in/0.001 mm, 0.001 іп/0.01 mm micron Cable, Wireless Yes Single-Pole & Sharpe 54VL05 
0.00001 in/0.0001 mm, 0.0001 +(2+2 x L/1000) | АЛАЯ Tesa Brown 
0 to 600 mm/170 to 770 mm in/0.001 mm, 0.001 in/0.01 mm micron Cable, Wireless Yes Single-Pole & Sharpe 541106 
0.00001 1п/0.0001 тт, 0.0001 +(2+2 х 1/1000) А "E Tesa Brown 
0 to 900 mm/175 to 1075 mm in/0.001 mm, 0.001 in/0.01 mm micron Cable, Wireless Yes Single-Pole & Sharpe 54VL07 
0.00001 in/0.0001 mm, 0.0001 +(2+2 x L/1000) А Tue Tesa Brown 
0 to 900 mm/175 to 1075 mm in/0.001 mm, 0.001 in/0.01 mm micron Cable, Wireless No Single-Pole & Sharpe 462H45 
I H | 
Bore Gauges =e Starrett’ ¢/N/SIZF> Mitutoyo | 
Dial Bore Gauges are mounted to the gauge handle. The user rocks the gauge I 
in the bore or hole to find the minimum reading on the dial. Digital bore 
gauges have a integrated LCD or removable and exchangeable digital indicator 
that provides quick, easy reading of inside-diameter measurements of holes and Dial Bore 
openings. Dial Requires Contact Item 26Y775 
пае Accuracy Graduation Indicator Point Material Brand No. 
Dial Bore Gauges Е 
біп to 0.05 in +0.0001 іп 0.0001 in Yes Carbide Tipped Mitutoyo 785TH3 
Anvil Contact Style 
0.4 in to 0.7 in +0.00075 in 0.0005 in Yes Steel Insize 463Ғ37 
0.7 into 1.5 in +0.00075 in 0.0005 in Yes Steel Insize 463Ғ39 
0.7 in to 1.5 in x0.002in 0.0005 in = Carbide Starrett 50АВЗ 
1.4 in to 2.4 in +0.0009 in 0.0005 in Yes Ceramic Insize 463Ғ41 
1.4 іп to 2.5 in +0.00008 in 0.0001 in Yes Carbide Mitutoyo GANT9 
2 in to 6 in +0.0009 in 0.0005 іп Yes Ceramic Insize 463Ғ42 Dial Requires Contact Item 
2 into 6 in x0.002in 0.0005 in — Carbide Ѕїаггеї 5UAR2 Range Accuracy Graduation Indicator Point Material Brand Мо. 
6 into 10 in +0.0009 in 0.0005 in Yes Ceramic Insize 463Ғ38 Digital Bore Gauges 
6.5 in to 10 in +0.00008 іп 0.0001 in Yes Carbide Mitutoyo 6ANU1 Anvil Contact Style mu 
10 in to 16 in +0.0009 in 0.0005 in Yes Ceramic Insize 463Ғ40 0.24 in to 0.4 in +/-0.00075 in — No Steel Insize 463081 
Split Ball Contact Style 0.4 into 0.7 in +/-0.00075 in — No Steel Insize 463082 
0.56 in to 1.565 in +0.0002 in 0.0001 in Yes = Starrett_ 26Y763 0.7 in to 1.5 in +/-0.00075 in = No Steel Insize 463084 
Three-Point Contact Style 14 in to 2.4 in +/-0.0009 in = No Steel Insize 463086 
1.5 in to 3 in +0.0002 in 0.0001 in Yes Steel Starrett 26Y775 2 into 6 in +/-0.0009 in = No Steel Insize 463087 
3 in to 5.1875 in +0.0002 in 0.0001 in Yes Steel Starrett_26Y776 біп to 10 in +/-0.0009 іп = No Steel Insize 463083 
5 into 8 in +0.0002 in 0.0001 in Yes Steel Starrett 26Y777 10 in to 16 in +/-0.0009 in = No Steel Insize 463085 
Telescoping Gauge Sets Mitutoyo Starrett «INSIZE 
Inserted into openings and controlled Masini 
by a knurled knob or small handle that о. of Overall Replaceable Measuring Item 
expands the telescoping arm until the Pieces Range Length Gauge Plunger Style Handle Depth Brand No. 
spring-loaded plungers make contact 4 3151010 доу in to 529 in — — Sin Mitutoyo 56718 
with the sides of the bore. Polished- 4 Ac in to 2 Yin 2 іп Double-Arm Plunger Yes 2.375in Starrett 22/03 
es е8 a Г n e 5—— into 6 in Уп Single-Arm Plunger — - Yes — —2.625in Starrett -22VA8 
Steel gauge 15 locked Into place an 5 Фіпіо5 оі! 42V into6in = = = Mitutoyo 1ARB2 
removed. It is then measured with an 6 0.318 into 5 in (3) 4 % in, (3) 5 “in Double Plunger No NH Westward 4KU95 
; ; ; 6 Js in to 2 іп — Double-Arm Plunger Yes 2.375in Starrett 5UAV1 
outside micrometer to determine a 6 . Yeinto6in —— 4?Y&into6mn = = Gin Mitutoyo 56717 
bore's hole diameter. 6 Js in to біп 5 ?564 in — Yes біп Insize 54Х/15 
(52 
Taper Gauges & Sets INSIZE Starrett 
No. of Overall Item 
Leaves Range Graduations Length Material Brand No. 
Flat Leaf қ 
1 V22 in to % in Ya in 5%in Stainless Steel  Insize — 54XJ11 
4 Vie in to Зв in, Ya in to 746 in, 76a in to 191в in, Ya іп to 1 Ve in Vea in 5396 in Stainless Steel — Insize 55/М64 
8 0.100 in to 0.500 in 0.001 in 2%in Tempered Steel Starrett 2ZVC1 
10 Y2 into 1 in 0.001 in 2¥%in Tempered Steel Starrett 300249 
Rounded Body 
1 0.6 in to 1.2 in 0.005 in 6 “іп Carbon Steel ^ Insize 55/М65 
1 1.2 in to 1.8 in 0.005 in 6 V^ in Carbon Steel ^ Insize 55/М66 
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O ga " 463T14 
ARSON Storrett e Mitutoyo «ЛИБЕ» Wesrwaro 
Feeler Gauges and Sets 


a Individual feeler gauges have a 1⁄2" blade width Long Blade 


m az 77 өт 
Steel feeler gauge sets measure gap widths by inserting the gauge 3RotS 
into a gap. They can also be used as high-precision, durable shims. ^ Number 
They are commonly used by engineers, machinists, and in light and — "fFeeler Biada, „Blada. Blade пет 
y : y y 0 , : DAE 0 Blades Thickness Range Length Material Width Tolerance Markings Brand No. 
heavy production, automotive, and woodworking applications. Bent Feeler Gauge Set 
Bent Blade Style 
Blade Нет Pkg. i i i i = Inch with Metric 
phickness Length — Tolerance Markings Brand No. Qty. 11 0.006 in to 0.02in 4%sin Stee ein Equivalent Proto SRO 
ong Blade i i i i _ Inch with Metric 
Stainless Steel Blade Material _ 16 0.009into0.027in Зіп Stee Ve in Equivalent Proto 50588 
0.0010in — 12in +/-10% nch Precision Brand 42DJ93 12 Feeler Gauge Set 
Steel Blade Material Short Blade Style 
0.0010in — 12in — nch Starrett 5UAC8 1 9 0.0015 into 0.015 іп 3 У іп Steel Yin — Inch Starrett 5UAU3 
0.0010in — 12in -/-0.00012 in nch Precision Brand 5XB92 12 13 0.0015 into0.2in 4%in ^ Steel Ye in = Inch Starrett 2ZVE1 
0.0020in  12in — — nch Proto 38019 1 13 0.04 тт їо 5.00 mm 114mm  Stee Win +/-0.004 mm Metric Starrett 300281 
0.0020in — 12in --0.00016 in nch Precision Brand 5XE12 12 13 0.05 mm to 1 mm 100mm __ Stee 13mm -/-0.004 mm Metric Mitutoyo 16X228 
0.0030in — 12in -/-0.00020 іп nch Precision Brand 5XE16 12 15  0.00mmto0.70mm 3іп Stee Yin = Metric Proto — 3R014 
0.0040in — 12in — nch Proto 3R023 1 20 0.05 mmtoíimm 77mm Steel Vin — Inch Me 18 E arret 5SUAC5 
0.0040in — 12in —4/-0.00020 in nch Precision Brand 5ХЕ18 12 А А А А nch with Metric Precision 
0.005010 12 in = nch Ргоюю 3R025 1 25 0.0015 into 0.035in 3п — Stel Мп — шаші Вал 4205 
0.0050in — 12in -/-0.00024 in nch Precision Brand 5ХЕ20 12 i А A i = nch with Metric 
0.01010 121п +/-0.00035 in nch Precision Brand 5XE30 12 25. 0.0015.int9 0.04 = Зп Steel =. іп Equivalent Proto. 3R002 
0.0200in 12іІп -/-0.00055 in neh Precision Brand 5ХЕ50 12 25  0.04mmto 1.00 mm 3%cin Steel Ye in = Metric Proto 388015 
0.03 mm 300 тт +/-0.00016 in Metric Starrett 267278 1 ; ; ; Va in to 
0.08 mm 300mm = Metric Starrett 262282 1 26  0.0015into0.025in 3 ріп Steel Vin — Inch Starrett 2ZVC7 
Straight 28 0.001Біп 10 0.035 іп 3Y&in Steel Yin = Inch Starrett 2ZVE4 
Steel Blade Material | | 28 0.05 mmtoimm 150mm Steel 13mm +/-0.004 тт Metric Mitutoyo 16Х227 
000111: - 4/-0,00012 in pb Precision Brand 5XB93 1 31  0.0015into 0.035 in 3 сіп Steel "nto - Inch Starrett АСЕМА 
0.0015 in — — — +/-0.00012in uc Metric precision Brand БХЕ11 1 32 0.0015 into 0.036 in 25% in Steel with уап 0015100 ШЕШШ Insize 463114 
; т Inch with Metric " i Blades Etched 
0.002 in — — 000016 in Equivalent Precision Brand SXET3 1 36 0.002іпіо 0.035іп зіп See With i, —-0.008mm ^ wi SAE and Westward 44ZE49 
0.008in — — — 4/-0.00020 in Inch With Metric Precision Brand 5XE17 1 8 +0009 тт Метс Size 
А ; Equivalent _ Straight Blade Style ў і u 
0005in — — — 4/-0.00024 in прив ПС precision Brand 5ХЕ21 1 20 0.001 into0.025in Sin Steel Yin = ШИША Precision Seg 
0.006in — —  +/-0.00024 in перна NC Precision Brand 5XE23 1 20 0.001 into0.03in — 12in Steel Ип = usd Precision 5xE75 
; т Inch with Metric ici ; ; ; Stainless ; Inch with Metric Precision 
0.01 in — +/-0.00035 in Equivalent Precision Brand 5ХЕЗ1 1 20 0.001 in to 0.031 in Sin Steel vein = Equivalent Brand 5XU51 
"T (8 
Digital Thickness Gauges Mitutoyo Starrett 
= Cable data output These high-resolution digital thickness gauges are used to measure the thickness of materials like sheet metal or paper. They 
= For SPC processors and have decimal inch and metric readings and are commonly used in machining, engineering, and metal fabrication applications. 
accessories see page 2336 Throat Contact Anvil — Anvil Item 
Ate —H е Res. Depth Accuracy Material Shape Diameter Brand No. 
utput Yes 
0.0005 in, 0.01 mm 20 mm +/-0.001 in Steel Point 0.256 in Mitutoyo 33RK40 
0 into “іп, 0 0.00005 in/0.001 mm 30mm -/-0,00015 in Ceramic Flat 0.25іп Mitutoyo 4CGW3 
mm to 12 mm 0.0005 in, 0.01 mm 30 mm +/-0.001 in елші: Flat 0.248іп Mitutoyo ЖЕР 
0.0005 in, 0.01 mm 30 mm +/-0.001 in eramic Fat — 0.4in Mitutoyo 4CGW5 
0.0001 in, 0.001 mm _ 30mm 4-0.0002 in Ceramic Flat = Mitutoyo 39X538 
Ointo in, О 0.00002 in/0.01 mm, 0.00005 іп, 0.0001 in, 0.0002 in, 25 mm, т i Hardened i 
mm to25 mm. 0.0005 in, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.002 mm, 0.005 тт tin #900211 stainless Stee Round 015711 Mahr 45Р602 
Long Form Calibration Certificate: Yes 
0 in to 2 in, 0 0.0005 in, 0.01 mm 4.7 in +/-0.001 in Ceramic Flat 0.394 in Mitutoyo 5RCG7 
ren 12 Ши 0.0005 їп, 0.01 mm 30 mm +/-0.001 in Ceramic Fat 0.248 іп Mitutoyo 360718 
P tput 
4CGW5 0 in 10 Tin, 0 ; : +/-0.001 | 
mm to 12.7 mm 0.0005 in, 0.01 mm 0.75 in in/0.02 mm — Flat 0.195 іп Starrett 3CRE8 


Pin Gauges QD vermont 


= Class X have 0.0040 to 1.0000 Class X No-Go (Minus) pin gauges are unthreaded smooth rods of tool steel used to perform 
0.0001 in. diameter in. available on No-Go (Minus) tolerance tests on bores and holes. If the No-Go gauge does not fit into the 
increment, Class Grainger.com hole or bore, then the hole is within the acceptable tolerance for the maximum acceptable 
ZZ 0.0005 in. = Class ZZ diameter size. They are also used to calibrate measuring equipment. These gauges are 2" long and 
= Class X have ranges from come with a short-form certificate of accuracy stating they are traceable to NIST. Class 
а 0.00004 іп. 0.0110 to 1.0005 ZZ gauges are for general purpose use and come unfinished or with black oxide coating to 
tolerance, Class in. available on indicate signs of wear. They are also used to calibrate measuring equipment and come with a 
ZZ 0.0005 in. Grainger.com short-form certificate of accuracy that confirms they are within specs traceable to NIST. 
= Class X diameter 
Class X ranges from CHOOSE: ра. Р Finish | No. CHOOSE: Dia. "Finish | No. 
Go (Plus) . ZZ Go (Plus) ZZ No-Go (Minus) 
PcHOOSE Dia. > Ёш | Пет PCHOOSE: | Нет | in Uncoated, | in „Uncoated, 
xem . > CHOOSE: Dia. Finish No. 0.0040 in to 0.0105 in Black Oxide | K2889 0.0110 in to 0.0605 in 2055, | K2898 


т - X No-Go (Minus) н ;. Uncoated, я ;. Uncoated, 
0.0040 Ш Е 0.0250 n Uncoated run 0.0040 in to 0.0250in Uncoated | K7018 0.0110 in to 0.0605 іп Black Oxide | 49804 0.0610 in to 0.5005 іп Black Oxide | K2901 
0.0757 in to 0.2810 in Uncoated J5720 0.0251 іп to 0.0750 іп Uncoated | K7022 Uncoated, | sens 0.5010 in to 0.6255 in Uncoated | K6961 


52 - 0.0610 in to 0.5005 in : 

: : 0.0751 into 0.2810 in Uncoated | K7032 Black Oxide 1 ;, Uncoated, 
0.2811 into 0.4060in Uncoated | 46721 0.2811 into 0.4060in Uncoated | K7074 0501011100.6255іп Uncoated | 15807 0.6260 in to 0.7505 n Black Oxide | 46966 
05101 into E ІП Oreste 8793 0.4061 in to 0.5100 in Uncoated | K7100 0.6260 in to 0.7505 in Black Oxide | J5808 0.7510 іп to 0.8325 in Uncoated | K6971 
-5101 in to 0.6350 in__Uncoate 0.5101 іп 10 0.6350 in Uncoated | K7121 0.7510 in to 0.8325 in Black Oxide | 25809 0.8330 іп їо 0.9165 in Black Oxide | K6975 
0.6351 іп to 0.7600 in Uncoated J5724 


076011 100001 U d 15725 0.6351 іп їо 0.7600 in Uncoated K7146 0.8330 іп їо 0.9165 іп Black Oxide | J5810 1.30mm to 9.99mm Uncoated K2929 

-7501 in to 1.0000 in — Uncoate 0.7601 into 1.0000 in Uncoated | K7171 0.9170 in to 1.0005 in Black Oxide | J5811 10.00mm їо 13.99mm Uncoated | K2927 

2338 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШЇ 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MACHINING 
Gauge, Vises & Blocks 


Black 
Oxide Set 
5VUD8 


Qu Starrett 


= No. of 
Pin Gauge Set Diameter Range Gauges | Brand 
" ri Uncoated Sets 
& Libraries "< 
0.0110 іп їо 0.0600 in 50 Vermont Gag 
= ZZ Tolerance class 0.0110 іп to 0.0600 in 50 Starrett 
А 0.0610 іп їо 0.2500 in 190 Vermont Gag 
0.001 in/0.02 mm 0.0610into0.2500in 190 Starrett 
Diameter increment ^ 9.2510 in to 0.5000 in 250 Vermont Gag 
i 0.2510 іп to 0.5000 in 250 Starrett 
Go (Plus) pin gauge sets -Sjack Oxide Sets 
contain 240 pin gauges Inch 
in a sturdy case, each 0.0110 in to 0.0600 in 50 Vermont Gag 
j i 0.0110 іп to 0.0600 in 50 Starrett 
with a marked slot in an 0.0110 іп їо 0.2500 in 240 Vermont Ga 
insert. Gauges are used to -0:0610 in to 0.2500 in 190 Vermont Gag 
confirm that a hole’s diam- 0.0610 in to 0.2500 in 190 Starrett 
ini 0.2510 іп їо 0.5000in 250 Vermont Gag 
eter meets the minimum 0.2510 in to 0.5000 in 250 Starrett 
spec size. Each pinisa -0.5010 in to 0.6250 in 125 Vermont Ga 
2"-long rod of tool steel 0.6260 іп їо 0.7500іп 125 Vermont Gag 
В Avi { 0.7510 into 0.8320 in 82 Vermont Gag 
with а black-oxide coating -¢'3339 into 0.9160 in — 84 — Vermont Gag 
that shows signs of wear -0.9170 in to 1.0000 in 84 Vermont Gag 
so users know when the Metric із iE я 
.30 to 4.98 mm ermont ag 
gauge may need to be 13110499 mm 185 Vermont Gag 
replaced. These gauges 5.00 to 9.98 mm 250 Vermont Gag 
offer mild resistance and plack Oxide Libraries 
B 2 пс! 
wear recognition, with à — -p5::0:::56:7500in 740 Vermont Gag 
surface finish of 10 micro ~ 0.0110 into 1.000 in 990 Vermont Gag 
inches or better. 0.0610 іп їо 0.7500 in 690 Vermont Gag 


«INSIZE» 


Starrett тра 
Mitutoyo ON oe 
Radius Fixed Leaves 
Gauge Sets "wc 


These radius gauge sets contain various- 
sized loose leaves or multiple leaves that are 
mounted to one or more hubs on a handle. They 
are used to quickly check or inspect the size 
of the radius or fillet, confirming a known size 
or determining an unknown one. They are also 
used as a stencil on a workpiece in combina- 
tion with a scriber and layout die to mark a 
radius that needs to be cut. These gauges are 
commonly used in woodworking and light and 
heavy manufacturing applications. 


No. of 
Leaves Range Accuracy 
Fixed Leaves With Handle 
15 Vio in to 1⁄4 in +0.0012 in 
16 Vo in to 1%4 in by 64ths 30.002 in 
32 764 in to Y in by 64ths 30.002 in 
34 1 mm to 7mm +0.002 in 
Loose Leaves 
8 Ms in to 1 in by 16ths 30.0025 іп 
0.5 mm to /mm by 0.5 mm, А 
22 8 mm to 15mm by 1mm 10.002 in 
Уа in to 1784 in by 64ths, н 
25 Yz in to 75 іп by 32nds 20.002 in 
25 Yea in to % in 3.0002 in 
0.01 in to 0.03 in by 0.005 in, 
26 0.04 in to 0.1 in by 0.01 in, 0.0016 in/0.04 mm 


0.12 in to 0.3 in by 0.02 in, 
0.35 in to 0.5 in by 0.05 in 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


For more information on Precision Measuring Instruments, see page 2325. 


Black Oxide 


Library 
5MAUA 


Gauge Type 
No-Go | Go 
(Minus) (Plus) 

Item | Item 

No. No. 


e 39UFO9 
4CEU3 
e 39UF10 
4CEUS 
e |39UF11 
4CEU7 


е 57008 


е 5/Ш09 
е SVUEO 


е SVUE1 


е SVUE2 
е SVUES 
е SVUEA 
е SMAUO 
e S5MAU1 


@] === 
е 5VUF5 
e| SVUFO 


e | SMAU2 
e SMAU3 
e | SMAU4 


Loose Leaves 


30A773 
Item 
Config. Brand Мо. 
15 Concave 
&15Convex Insize 463N63 
Radii 
Convex & 


Concave Radii 
Per Each Leaf 
Concave & 
Convex Radii 
Concave & 
Convex Radii 


3 Convex & 2 
Concave Radii 
5 Convex & 
Concave Radii 
5 Convex & 
Concave Radii 
3 Convex & 2 
Concave Radii 


5 Convex & 
Concave Radii 


Starrett 30A741 
Mitutoyo 6NRD1 


Mitutoyo 16X229 


Insize 463N69 
Starrett 30A773 


Starrett 22/03 
Insize 463N66 


Mitutoyo 1ZRR2 


4CEV9 


Starrett 
Shaft Alignment Tools 


Shaft alignment tools check alignment 

of motor bearings and shafts without 
having to dismantle the engine or check 
alignment in hard-to-reach areas. Sets 
typically pair a roller-chain clamp with an 
extension clamp and posts, or include one 
or two clamps with accessories and dial 
indicators in a hard case. 


Dial Gauge Dial Item 
Includes Range Reading Graduations No. 
(2) 81 141J/657Y Indicator, (2) Chain Clamp, А m А 
(2) Extension Plate, (2) РТ18724 Snug 025in 90500 02п ACEWI 
(2) 196B5 Indicator, (2) Chain Clamp, (2) А TT ; 
Extension Plate, (2) PT18724 Snug 02in 0500 021 4СЕУ9 
(1) Chain Clamp, (1) Extension Plate, TR ES ЕЕ 
(1) Posts (5 in, 7 “As in, 9 in) ACEWS 
(2) Chain Clamp, (2) Extension Plate = = = 4СЕМ/2 
C АЛЛ IAT “ м 4 iy + A € 
Single End with Swivel Head Double End 
No 39EP70 22VG8 
= = ® ® 
Pin Vises CEE) Woody’ Starrett 


These pin vises securely hold wires, scriber points, taps, pin gauges, drills, and 
other small items. These tools hold delicate and small items in place within a 
twist clamp. Insert the end of a workpiece into the pin vise and clamp it in place. 


Item 
Range - Inch Range (mm) Brand No. 
Single End with Swivel Head 
Knurled Grip Style, Round Grip Shape 
біп to 0.125 іп 0 mm to 3.2 mm General 39EP70 
Single End Set of 4 
Knurled Grip Style, Round Grip Shape 
О in to 0.187 in 0 mm to 4.8 mm Moody Tool 6LETO 
PVC Coated Grip Style, Octagon Grip Shape 
0.03 in to 0.187 in 0.80 mm to 4.8 mm Starre 2ZVH4 
Single End 
Knurled Grip Style, Round Grip Shape 
біп to 0.04 in 0 mm to 1 mm Starrett 2ZVG3 
0 in to 0.055 in 0 mm to 1.4 mm Genera 3KMK7 
біп to 0.187 in О mm to 4.8 mm Starre 2ZVG7 
0.01 in to 0.055 in 0.25 mm to 1.4 mm Starrett 22/Н5 
0.01 in to 0.2 in 0.25 mm to 5.1 mm Starre 2ZVH9 
0.025 in to 0.075 in 0.64 mm to 1.9 mm Starrett 2ZVH6 
0.03 in to 0.062 in 0.80 mm to 1.6 mm Starrett 27104 
0.045 іп їо 0.135 іп 1.20 mm to 3.4 mm Starrett 2ZVH7 
0.05 in to 0.125 in 1.30 mm to 3.2 mm Starre 2ZVG5 
0.11 in to 0.2 in 2.80 mm to 5.1 mm Starrett 2ZVH8 
0.115 in to 0.187 in 2.90 mm to 4.8 mm Starre 2ZVG6 
PVC Coated Grip Style, Octagon Grip Shape 
0 in to 0.04 in О тт to 1 mm Starrett 2ZVG9 
0.03 in to 0.062 in 0.80 mm to 1.6 mm Starre 2ZVH1 
0.05 in to 0.125 in 1.30 mm to 3.2 mm Starrett 2ZVH2 
0.115 in to 0.187 in 2.90 mm to 4.8 mm Starrett 2ZVH3 
Double End 
Knurled Grip Style, Round Grip Shape 
біп to 0.125 in 0 mm to 3.2 mm Starrett 2ZVG8 


1-2-3 Setup Blocks 


= Matched pair 

= 0.0001" per 1" squareness 

= Long- and short-form certification included m 
1-2-3 setup blocks are used to raise workpieces a prescribed 
distance off a machine table or other surfaces. Blocks come in 
a wooden case and ensure accurate angles and spacing when 
inspecting or working on items. Most blocks have tapped 
holes for clamping and bolting applications. 


No. of Item 
Holes Hole Style No. 
1inx2inx3 in 
1 %6-18 Tapped _ 45TY05 
11 1" Through 45TY04 
23 38"-16 Tapped —— 45ТҮ06 
2inx3inx4in 
23 36-16 Tapped 45ТҮ08 23 Hole 
2inx4inx6 in 
23 3-16 Tapped  45ТҮ09 en 
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MACHINING 
Parallels, Inspection Plates & Optical Comparators 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


For more information on Precision Measuring Instruments, see page 2325. 


Starrett 
INSIZE 


TESA 


TECHNOLOGY 


brown & sharpe 


Precision Steel Parallels & Sets 


These precision steel parallel sets are comprised of rectangular 
blocks with highly parallel, square dimensions within tight toler- 
ances. When a vise is too deep to hold a workpiece, parallels are 
commonly used to position the workpiece for accurate cutting by 
creating a parallel and flat base. These parallels offer certainty about 
the alignment of the workpiece rather than requiring guesswork and 
constant adjustments with a level, protractor, or indicator. 


No. of Item 
Pairs Included Sizes L Thickness Parallelism Brand No. 
1 Yeinx 1 in 6in Фіп 100 pin Starrett 30A621 
1in,1 Ain, 1 % in, 
9 1 3/4іп, 1 38 іп, 158 біп “in 300 pin Insize — 463T39 
in, 1 in, 34 in, 7&in.— 
Thin, 1 Vain, 1 Vin, 1 
10 %in,1%in,1%in,1in, біп ‘in 300 uin Insize — 463T38 
in ain, sin. 6 in 
іп, % in, % in, 76 in, 
10 — 1in,1%in,1%in,1 біл Yin - 18а Brown STZUS 
еіп, 1 Yin, 1 56 in P 


Starrett «INSIZE» 


«ЛУГЕ» 
Mitutoyo 


Single-Function Digital Scale Units 
with SPC Output 


Linear scales with SPC output move along a beam and display the distance 
traveled on a digital display. They are available in horizontal or vertical 
designs to measure distances. They measure absolute positioning, zero- 
setting for relative positioning, and have built-in low battery alarms. The 
also have direction changeover to reverse the direction of measurement, 
programmable presets to display a specific value, and data hold. They are 
commonly used for table positioning, quill positioning, and tool presetting. 


Horizontal 
Digital Scale Unit 
Item 
No. 


Horizontal 
1ARJ9 


Range Brand 
Not Rated 
біп to 12 іп/0 to 300 mm 
біп to 16 in/0 to 400 mm 
0 in to 16 in/0 to 400 mm 
0 in to 20 in/0 to 500 mm 
IP66 Rated 
біп to 4 іп/0 to 100 mm 
біп to 6 іп/0 to 150 mm 
біп to 8 іп/0 to 200 mm 


Accuracy 


463H27 
463H28 


+0.0016 in 
+0.002 in 
+.002 in 

+.002 in 


Insize 
Insize 
Insize = 
Insize 463H29 
1ARJ9 
1ARR4 
4CGX1 


30.001 in/0.03 mm 
30.001 in/0.03 mm 
30.001 in/0.03 mm 


Mitutoyo 
Mitutoyo 
Mitutoyo 


wa 


Surface Size Color Flatness 
Grade B 
Flat Edge Style 

36 in x 36 in; 900 mm x 900 mm Pink 


36 in x 48 in; 900 mm x 1200 mm Ріпк 


0.0006 in 
0.0008 in 


745 
990 


Inspection Surface Plates 


Grade B Toolroom Grade surface plates are 
made to a precise tolerance of flatness and 
repeatability suitable for smaller QA and inspec- 
tion jobs on the shop floor where metrology 
lab-level sensitivity is not a factor. Grade A 
Inspection Grade surface plates are built to a 
medium tolerance of flatness and repeatability. 
They have either four flat edges or ledges on 
two sides that create an overhang for clamping, 
supporting, and securing objects. Grade AA 
Laboratory Grade surface plates are made to 
the best tolerance of flatness and repeatability. 
These plates are thicker than lesser-grade 
plates, so they have less deflection and are 
intended for permanent installation. 


Grade B Toolroom 


6PCV6 


Grade A 
463K66 


Grade AA 
6PCX2 


36 in x 60 in; 900 mm x 1800 mm Pink 
36 in x 72 in; 900 mm x 1800 mm Pink 
48 in x 48 in; 1200 mm x 1200 mm Pink 
Grade A Я 
Flat Edge Style Е 
12 in x 18 іп; 300 тт х 450 mm Gray 
18 in x 24 іп; 450 тт х 600 mm Gray 
18 in x 24 іп; 450 тт х 600 mm Pink 
24 in x 24 in; 600 mm x 600 mm Pink 
24 in x 36 іп; 600 mm x 900 mm Gray 
36 in x 36 in; 900 mm x 900 mm Pink 
36 in x 48 in; 900 mm x 1200 mm Gray 
48 in x 72 in; 1200 mm x 1800 mm Pink 
48 in x 96 in; 1200 mm x 2400 mm Pink 
Grade AA 
Flat Edge Style _ _ 
18 in x 18 in; 450 mm x 450 mm Pink 
18 in x 24 in; 450 mm x 600 mm Ріпк 
24 in x 36 in; 600 mm x 900 mm Ріпк 
30 in x 48 in; 750 mm x 1200 mm Pink 
36 in x 48 in; 900 mm x 1200 mm Pink 
Two Ledges Edge Style 
48 in x 96 in; Pink 


Optical Comparators 


= 10X Magnification lens included 
Horizontal optical comparator are suitable for shaft parts or heavy workpieces with large volume. The main 
axis of the comparator is perpendicular to the plane of the projection screen. Vertical optical comparators 

are suitable for flat parts or smaller workpieces. The main axis is parallel to the plane of the screen. 


0.001 in 
0.0012 in 
0.0009 in 


0.00012 in/0.0030 mm 
0.00012 in/0.0030 mm 
0.000150 in/0.0038 mm 
0.000150 in/0.0038 mm 
0.00012 in/0.0030 mm 
0.000300 in/0.0076 mm 
0.00012 іп/0.0030 mm 
0.000700 in/0.0177 mm 
0.001000 in/0.0254 mm 


0.000050 in/0.0012 mm 
0.000075 in/0.0019 mm 
0.000100 in/0.0025 mm 
0.000168 in/0.0043 mm 
0.000200 in/0.0050 mm 


0.000500 in/0.0127 mm 


1,650 
1,520 
1,520 


93 
181 
248 
330 
441 
745 

1.268 
3,300 
5,280 


125 

248 

495 
1,585 
1,320 


6,750 


Mitutoyo 


Vertical 
463H36 


Vertical 
Scale 


Digital 
Unit 


Item 
No. 


463H36 


463H37 
463H38 


33RJ82 
4CGX2 
4CGX3 


Brand 


arrett 
arrett 
arrett 
arrett 
arrett 


AANA 


nsize 
nsize 
arrett 
arrett 
nsize 
arrett 
nsize 
arrett 
arrett 


ADA 02 c2 — — 


arrett 
arrett 
arrett 
arrett 
arrett 


arrett 


Item 
No. 


6PCV2 
6PCV3 
6PCV4 
6PCVS 
6РС\/6 


463K63 
463K64 
6PCT4 
6PCT5 
463K65 
GPCT8 
463K66 
6PCU3 
6PCUA 


GPCNO 
6PCRO 
6PCR2 
6PCR3 
6PCR5 


БРСХ? 


«INSIZE» 


Horizontal Y-Axis 
54GF40 Vertical Х-Ахіѕ 
Screen Effective Table Focus Table 
Projector Series — Size Table Size Working Area — Travel Travel Image Type Res. Brand 
Horizontal 
i 17 Ys in x 17 Ys in x ; А М 
Mitutoyo 14 in 51% in 51% in Bin 10 Erect Image 0.0001mm Mitutoyo 
PH-3515F 1 17 4964 in x 17 4% in x А i 0.0001 А 
14 іп 5 Aa in 5 45% in біп 10in Erect Image in/0.001mm Mitutoyo 
Mitutoyo А i 
PH-3515F with din 17 Mie nx 17 sinx —— 8i 10їп  Erectlmage 0.0001mm Mitutoyo 
QM Data ^e in 5 Me in 
Vertical Mitutoyo PH-A14 14in ^ 16inx6in i6inx6in 400 вт — Merted 000005 Mitutoyo 
463D22 - ge  in/0.001mm 
Mitutoyo A Min — 7inx6in i7inx6in зп в КЕ 00005 о Mitutoyo 
Vertical F ; Р і ] _ р LORE 
INSIZE ISP-A 12in 13 %inx6in 13%inx6in 3.54in біп  Erectlmage 0.00002in Іпвіге 
12in  15'$einx98in  15'$einx9in 3.94in 8іп  Erectlmage 0.00002in  Insize 
INSIZE ISP-Z 12in 13 % in x 6 in 13%inx6in —3.54in біп  Erectlmage 0.00002in  Insize 
i 14 146 in x ; ; ; ; Inverted 0.0001 ; 
a Mitutoyo 124 in 9 156 in 10%inx6%in 3.64 in 8 in Image — in/0.001mm Mitutoyo 
Чы... 2 PJ-A3000 — |24 9%einx9 ein 7 ИіпхзИіп 358in 4іп Tene in/ocotmm Mitutoyo 
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Item 
No. 


54GF40 
54GF82 


54GF39 


54GF47 
41 А59 
463022 
463026 
463031 


54GF42 
54GF43 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Surface Testing & Loupes 


TESA For more information on Precision Measuring Instruments, see page 2325. 


TECHNOLOGY 


«INSIZE» go 
Handheld Surface Roughness Testers with On-Board Probe & Display 


Built with an on-board probe and digital display, the entire unit can be placed directly on the surface of a feature or workpiece. The 
retractable probe extends from the body in multiple orientations. They have a simple digital display that can cycle through standard 


measurements such as Ra and Rz of a surface. Marsurf Pocket Surf Iv 
40TF45 
Probe Detector — No. of 
Profile Tip Drive Unit Measuring Sampling Sampling Transverse Mfr. Item 
Measuring Range Resolution Radius Parameters Measured Principle — Force Spans Length Cutoff Length Brand Model No. 
Insize C002 Series = 
6299 pin 001шп Бит eae ЫЛАДЫ Mri MID, Hy ld), nan өкі  278mN hA ozin 0010003 | |8Ң-0002 463143 
Insize C003 Series 2 
210590 pin, 410 1968 pin 0.01yin 10ит Ra, Rz, Ва, Rt Skid  334mN 3 02im 00105008 |  iSR-Co03 463144 
Insize $1000B Series ; 
0 ord O.Otpin Бип Ва, Rg, Rt, Rz Re, Rmax, Rsm,Rpo,RmrR,Ar Rx — Skid 0.83 mN Pod 0.63 in a (009 пере 158-5400 463126 


Marsurf Pocket Surf IV Series 


Ra: 6.35 um/250 шп, Ry, 0.01 micron, i 1,2,3, 0.030 in, 0.090 0.8 mm, 
Rmax, Rz: 25.3 um/999 uin 1 microinch 10 Um Ra, Rmax fiy, Rz Sid — 15mN 45” in 0.150 in 0.03 тт МӘ! 2191800 40TF45 
Ма um 50 un, Ry. 0.0 i 1,2,3, 0.030 in, 0.090 08 
а: 0.99 pm, шп, Ry, 0.01 micron, i ‚2,5, 0. ІП, 0. .9 mm, 
Rmax, Rz: 25.3 шт/999 шіп 1 microinch 9 Ч" Ra, Rmax, Ry, Rz Skd — 15mN 45, in, 0.150in О03т Мат” 2191802 40TF46 


RugoSurf 20 Series 


400 um/0.0157 in, 0.25 mm, 0.8 Tesa Brown 


16 mm/0.63 in 0.0001um | 5um Ra, Ва, Rt, Rc, RSm, RPc, Rmr, Rz, Rmax, PPc, Ртг Standard 0.75 mN 2 — mm,2.50mm 8 Sharpe 06930013 38N887 


ЧУЛ» Mitutoyo Starrett 
Portable Surface Roughness Testers with Wired External Display 


= See Grainger.com® for parameters measured large workpieces, hard-to-reach areas, and take other SJ-210 
Portable surface roughness testers are built with a probe measurements in complex positions. They can cycle through ) бегіев 
that can extend from the body and digital display to reach standard measurements such as Ra and Rz of a surface. е SRCGS 
Probe Tip Drive Unit Detector Mfr. Item 
Measuring Range Profile Resolution Radius Principle Measuring Force Мо. of Sampling Spans — Brand Model No. 
ISR-C300 Series 
SIE n: 0.01pin 5um Traverse 4 mN 1,2,3,4,5 Insize ISR-C300  54XJ13 
Marsurf Ps 10 Series —— 
0.350 mm 8nm 5um Standard di, i2, 13, 14/15, 16 Mahr 6910230 446F42 
0.350 mm 8nm зп бшш O0 723,488,789, 10, маг 6910282  446F41 
: 11, 12, 13, 14, 15, 16 
$J-210 Series 
17.50 mm — 5 um Standard 4 mN 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Mitutoyo — 178-561-12A 5RCG9 


$J-412 Series 


0.01тісгоп (800 micron Range) / 0.001 micron (80 micron Range) / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
800um 0.0001 micron (8 micron Range), 0.4 microinch (32000 microinch ) / 2um Traverse 4mN 10, 11, 12, 13, 14, 15, Mitutoyo 178-583-12А 39Х224 
0.04 microinch (3200 microinch ) / 0.004 microinch (320 microinch ) 16, 17, 18, 19, 20 
SR300 Series 
200 micrometers 10 nm 5um Skid 3 mN 2 Starrett SR300 53VE73 
5В400 Series 
360 micrometers 5 nm 5um Skid 3 mN 2 Starrett 5В400 53VE74 
от Far 
FÍESCHENBACH OPTIK EAK 
«ІШЕ» Better vision. Better life. AVEN P 
+ Месһапїса! FE Digital 3H230 
Mitutoyo ahve - 463724 BauschaáLomb «ЛЕ > 
® 
Starrett Loupes 
Handheld Durometers : Loupes are small magnifying lenses held up to the eye to bring small details into 
Shore A durometers can measure more flexible materials, such as the rubbers focus. These magnifying glasses are commonly used for close jewelry inspection, 
used to make hydraulic O rings and automotive tire treads. Shore D durometers | watchmaking, dentistry, photography, printing, and detailed scientific research 
can measure harder materials, such as those used to make hard hats and solid Item 
truck tires. Analog durometers have peak-retaining hand functions that help Item Power Ғоса! Distance Lens Dia. Diopter | Brand No. 
i - i iai: al j ; a 1.7X 160 mm, 180 mm, 2.5Dto Eschenbach 
provide error-free readings. Digital durometers have a data-hold function that | Clip-on System Kit 250 mm, 32 mm, = | 3DUX9 
can retain readings on the LCD or allow them to be downloaded to a computer. 97% 400 mm, 55 mm ео 
` Eye Loupe 10X 0.8 in 12.70 тт 400 Aven 39AN75 
SPC Durometer Item 10X Tin 24.00mm 160 Peak 49CT48 
Range Res. Indenter Shape Tip Angle Output — Body Style Brand No. Я 10X {in 25.40mm 16D Peal 49CT47 
Handheld Analog Durometers Fixed Focus Loupe —Try 0.8 in 19.10 mm 161) Pea 49CT49 
Shore A Scale 22X 0.8 in 19.10 mm 160 Peak 49CT50 
010 100 = Blunt Taper 35 ° = — nsize —463T31 Focus Light Loupe 10X Tin 25.40mm 16р Peak 49CT51 
10 to 90 = Blunt Taper 25% = - nsize 463135 ght Loupe — TEX 0.8 in 20.30 mm 160 Peal 49CT52 
10 to 90 — Blunt Taper 35° = Long Lei Mitutoyo 1ARV2 Focus Scale Loupe 10X {in 20.00mm 160 Pea 49CT54 
Shore D Scale pe 15x 0.8 in 13.00 mm 160 Pea 49CT55 
20 100 = Sharp Polat 20 ? — — nsize 403733 General Loupe 5X 2in 25.40 пт 160 Pea 49CT46 
to = arp Point ? = = nsize Hastings Triplet i 
201090 - Sharp Point 30° — —Longleg Mitutoyo JARVA Loupe 10x ШШ 15.80 тт 400 Bausch & Lomb 2АРАЗ 
Handheld Digital Durometers Illuminated Pocket ду 25 in = 16D Eschenbach AXKP9 
Shore A Scale E HA " " EXEUE М Magnifier : Optik Gmbh 
0 . = — 0 - tarrett easuring Loupe А 
010100 — 0.1 НА = 35° Yes = Insize 463724 Combo Set 10X Yin 2030mm.- 160 Pea 400157 
101090 — 0.1 HÀ — 35* Yes Compact Mitutoyo 17814 Table Magnifier 2.25X — 4.80 in 5D Insize 55VP09 
Shore D Scale 4X 2.5 in, 6.4 cm 25.40mm 160 Bausch &Lomb 3Н423 
010100 — 0.1 HD — 30° Yes = nsize 463726 Watchmakers 5X 2 in, 5.1 cm 25.40mm 200 Bausch & Lomb 3Н421 
20 to 90 0.1 HD = 30° Yes Long Leg Mitutoyo 1ARV5 Loupe 1X 1.4 in 25.40mm 280 Bausch & Lomb  3H372 
20 to 90 0.1 HD = 30° Yes Compact Mitutoyo 1ZRT6 10X 1.1in 25.40mm 400 Bausch &Lomb 3H230 
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Magnifiers, Protractors & Squares Details on page A1. 


For more information on Precision Measuring Instruments, see page 2325. 


, 
== ESCHENBACH OPTIK ) » — —— CONTROL COMPANY " 
3G983 = Better vision. Better life. ;DMI BauschsLomb «ЛЕ» Digital, Traceable*, and Unique Products WESTWARD 
Item 
Item Power Focal Distance Lens Dia. Diopter Case Brand No. 

Aspheric Stand Magnifier 10X 0.8 in 23 mm 40D Chrome Eschenbach Optik Gmbh 45PF38 
Bifocal Magnifier 3X — 3in = Plastic Dmi 36ED35 

; iti 10X { in, 2.5 cm 19.8 mm 40D Nickel Plated, Swing Away Bausch & Lomb 3H427 

= Coddington Magnifier 20X 0.5 in, 1.3 cm 125 mm 80D Nickel Plated. Swing Away Bausch & Lomb 3H429 
< 463C81 Double Lens Magnifier 3.5X 3 in, 7.3 cm 1.63 in 14D Nickel Plated, Swing Away Bausch & Lomb 2RNZ9 
4X 2.5 in 36 mm 16D Plastic Bausch & Lomb 36977 

А ii 4Xto9X 1.1 in, 2.5 in 23 mm 16D to 36D Plastic Bausch & Lomb 36981 

Folding Pocket Magnifier Бу чо 20Х — 0.5in, 2in (2) 20.3 mm, (1) 15-2 mm 20D to 80D Plastic Bausch & Lomb 36983 

E — 21mm — — Insize 463681 
^ — 148 x 280 plastic Eschenbach Opi Gmbh 3DUWA 

ч 43 in mm astic schenbach Optik Gm 

Handheld LED Magnifier, 10X 1.05 in 35 mm 38D Plastic Eschenbach Optik Gmbh 3DUV7 

12.5X 0.8 іп 30 тт 500 Plastic Eschenbach Optik Gmbh 3DUV8 
Handheld Magnifier 2X 19.2 cm, 7.6 in 35 in 5.2D А = Bausch & Lomb 210872 

10Х Tin, 2.5 cm 15.8 mm 40D Nickel Plated, Swing Away Bausch & Lomb 3H431 

Hastings Triplet Magnifier 14X 0.8 in, 2 cm 12.5 mm 56D Nickel Plated, Swing Away Bausch & Lomb 2RPA4 

. | 20Х 0.5 in, 1.3 cm 8.3 mm 80D Nickel Plated, Swing Away Bausch & Lomb 3H433 

Meath Magrir 7X 1.5 іп, 3.9 cm 19.8 mm 28D Transparent Bausch & Lomb 36995 

Illuminated Coddington 10X 1in, 2.5 cm 19.8 mm 40D = Bausch & Lomb 36993 

Illuminated Dual Magnifier 4X — 1.75 in — — Control Company 3LJK3 
_2Х = 75 mm = = Insize pud 
; - 2X, 4X — 120 mm — — Insize 463C82 
i авзсаз uminated Magnifier 4Х = 50 mm = = Insize 463C84 
i 10X — 21mm — — Insize 463086 

LED DC Magnifier Handle Battery — — — Plastic. Eschenbach Optik Gmbh 3DUX4 

А LED Pocket Magnifier 3x 5in - 80 Glass Fiber Reinforced ^ Eschenbach Optik Gmbh 3DUY3 
* Linen Tester 5X Tin 23.37 mm 40D Plastic Eschenbach Optik Gmbh 45PF50 
8X 2in 17.53 mm 24D Chrome Eschenbach Optik Gmbh 45PF45 
7 Magnifier 2X 10 in 3in 4D Plastic Westward 11W399 
Magnifier Pocket Scope 40x — 9mm — Aluminum Westward 6XY17 

Magnifying Head 12.5X 0.8 in 1.18 in 50D Plastic Eschenbach Optik Gmbh SDUX1 
Pci) Kanner 12X 0.8 in 23 mm 48D Chrome Eschenbach Optik Gmbh 45PF28 

3G985 Packette Magnifier 5X 2 in, 5.1 cm 37 mm 20D Plastic Bausch & Lomb 36985 
Telescoping Magnifier 3X 10cm 2in 10D = Westward 1VUM 


Mitutoyo ¢/MVSIZE> WESTWARD’ 


463C87 ш и 
Digital Protractors 
These protractors resemble digital levels and are commonly used in metalworking, 
machining, and light and heavy manufacturing applications. 
SPC Item 
Range Res. Accuracy Functions _ IP Rating Output — Brand No. 
-360° to 360 0 +/-0.05 4-Modes (*, %, mm/m, inch/ft), Automatic Shut Off, Hold Function, Reference Function IP65 Yes Stabila  55JK53 
EXE 10° t0 90°) 4/-0.05° Hold Function, — Yes Mitutoyo 12814 
o „о пке Absolute, Automatic Power Off, , Buzzer Alarm, Hold Function, Incremental Measurement, Sea Level is Permanently А 
-360° їо 360°, 0.05 +/-0.05 Set Inside The Chip, Unit ( Degrees , %, mm, m), Zero Setting is Not Needed When Batteries are Replaced IP67 No Insize 463087 
90° x4 0.1° +/-0.1° Hold Function — No Mitutoyo 40815 
0,19 +/-0.1° Hold Function, NotRated Мо Westward 2YNJ1 
0.1* +/-0.05° 4-Modes (°, %, mm/m, Inch/ft), Automatic Shut Off, Hold Function ІР65 Yes Stabila 55JK54 
= +/-0.20° Hold Function, Level, Not Rated Мо Westward 2YNK6 
0° to 180° 0.05° +/-0.1° Absolute and Relative Measurements, Can Invert Display, Hold Function, = — General 8NC28 
(8 
À INSIZE Starrett WESTWARD 
Semi-Circular DA = и = ш 
463C11 à |Machinist Precision Steel Squares and Sets 
з е - p = 90? Angle 
— н With 
Outside Wide Item 


(WESTWARD Mitutoyo қ Dimensions Squareness - Inch Base Brand Мо. 


a m Stainless Steel - - _ - 
Manual-Reading Starrett 27:2", 00020000209 00003 in Quse No тей айат 
Protractors INSIZE ee. x 1 3%2 in 0.001 in No Starrett 3AER1 


o o Зіпх2іп 0.0010 in (Inside), 0.0011 in (Outside) Үеѕ nsize 463645 
= 0° to 180° Range 3 35, in X 2 ЗУ in E No — Stet AER 
Item 52% in x 3 2982 in 0.001 in No Starrett 3AER3 
Blade Length Accuracy Brand No. 6 inx 4 “ein 0.0002 in No Starrett 2ZUT8 
Rectangular 6inx4in 0.0013 in (Inside), 0.0014 in (Outside) Yes nsize 463037 
Stainless Steel 8inx5in 0.0015 in (Inside), 0.0016 in (Outside) Үеѕ nsize 463638 
біп = General  39EP33 10 in x6 in 0.0017 in (Inside), 0.0018 in (Outside) — Yes nsize 463639 
Steel 12 in x7 in 0.0002 in No Starrett 2ZUT9 
= Westward 4К093 12 in x 8 in 0.0019 in (Inside), 0.0020 in (Outside) Үеѕ nsize 463640 
6in = Mitutoyo 1ARY7 12 Ve in x 6 76 in 0.001 in No Starrett ЗАЕВА 
+/-0.5° Starrett 2ZUY2 16іпх10іп 0.0022 in (Inside), 0.0024 in (Outside) Yes nsize 463641 
Semi-Circular 24inx14in 0.0030 іп (Inside), 0.0032 in (Outside) Үеѕ nsize 463644 
Stainless Steel _ No. of Item 
4 Toa in +/-0.3° Insize 463015 Pieces Outside Dimensions Squareness - Inch Case Type Brand No. 
5 29» in +/-0.3° Insize 463011 Sets 
7 9) in +/-0.3° Insize 463012 Carbon Tool Steel 
11 "9e in +/-0.3° Insize 463013 4 2inx 1 Yin; 3inx 2 іп; 4 in x3 in; 6 in x 4 in 0.0006 in to 0.0008 in = Westward 6XY11 
Steel 4 4 in x 3 in; біп x 4 in; 9 in x 6 in; 12 in x 8 in 0.0006 in to 0.0012 in — Westward 6XY13 
EU 195 "taret — 220Y8. Steel 25g in x 1 3742 in; 3 3182 in x 2 36: in: 5 
+/-0.5° tarrett 52 in X 1 312 in; 3 373 in x 2 3/2 in; ; ; 
19 356 in +/0.3° Insize 463014 4 2% in x 3 2942 in; 12 Ao in x6 іп 000 Ман Starrett 22001 
2342 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MACHINING 
Punches, Scribers and Testers 


Starrett 

WESTWARD’ 
Automatic 
Center Punches 


a No striking required 
a Replaceable tips 
All punches have a steel tip for punching starter holes or producing small 
indentations in workpieces to facilitate drilling. 2ZVF4 is a hinge locating 
center punch. 


Mfr. Item 
L Dia. Adjustable Brand Model No. 
4in As in Yes Starrett 18AA 2ZVE8 
¥ in Yes Starrett 819 2ZVF4_it 
Sin Ms іп Yes Starrett 18A 2ZVE9 
іп Үв5 Westward = 2YNE9 
5 “in Ve in Yes Starrett 18C 27/Ғ2 
біп Pm Yes Westward = 2YNFi * 
Yes Westward == 2YNF2 
* Carbide Tip 1 Hinge Locating 
(8 
Starrett 
Hardness Tester 


Handles Rockwell scales A through H 
and K and provides reliable values on 
hard or soft metal and alloys. Includes 
diamond indentor, "лв" ball indentor, 3 
certified test blocks, 4 test tables, 5.87" 
and 2.5" flat anvils, 56" spot anvil, and 
a standard vee anvil. Also includes case. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Analog Hardness Tester 3814 2ZUP4 


HR 
ссн 
---шшши 


4-Рс. 
2KKV4 
oneer 
— = = 
3-Pc. ежен zi 
3G945 4 = — 


Probe Sets 


Overall 

Length Mfr. Кет 
Description Point Type (іп) Brand Model Мо. 
^-Pc. Mini Hook straight, 90%, Curved, and Complex Hooks 6 721 
and Pick Set ght, , Curved, and Complex Hooks ^in Mayhew 60003 2KKV4 


60004 1XHP8 
36945 


4-Pc. Probe Set 


180° Hook, 35° Bend, 90° Bend, Straight біл General 
3-Pc. Probe Set 


45*, Double Bend, Hook Bend 6%in General 862 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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Drive Pins 
ЗАЕТ9 
© . - 
Starrett Mitutoyo 
No. of Sizes L Mfr. Item 
Pieces Included (in.) Material Brand Model No. 
Drive Pin - 
4 ain, еіп, % in, іп Pouch 8 Steel Grip Starrett $B248Z ЗАЕВӘ 
YA in, іп, Ve in, % Carbon _ 
in, Ag in Pouch 8 Tool Steel Westward 2YNE7 
YA in, іп, s in, % 
5 in. Jie in Pouch К 8 Stee Starre S248PC 22/16 
^ in, V6 in, 3e in, 96 
in, іп Plain Box 8 Steel Starrett $248  27VJ7 
%-3/8 in 8 Steel Mitutoyo 985-118 41827 
Vs in, Жіп, Ув in, 31 in, % in, 
Ys їп, Ye in, Ze in Plastic Box 4 Stee Starre S565WB 2ZVK5 
Vie in, Жіп, зіп, %e in, 942 
8 пб in, 952 in, %2 in Pouch 4 Brass Starrett SB565Z — 3AET9 
Yie-5/16 in 4 Steel Mitutoyo 985-119 41828 
71-5/16 in 4 Brass Mitutoyo 985-120 4LB29 
Center 
mE Ys to 55 іп, Pouch 3 and 4 in — Mitutoyo 985-138 ТАВҮӨ 
5 izes: Vie in, 964 in, ¥%2 in, A 
Y in. Y in, Plastic Case 3to5in Stee! Starre! S117PC  2ZVF5 
7 Round Plastic Box 3-5in  ToolStee| Starrett — S264WB 271.8 


Mitutoyo Starrett 
Durometer Calibration Sets 


Rubber durometer test blocks help you to test the operational status of 
your Shore A or Shore D durometer. Choose a Shore A test block kit to yield 
hardness values of averaged ranges of 30, 60 and 90. Use a Shore D test 
block kit to find hardness values in the average ranges of 20, 40 and 80.A 
set of three rubber test blocks for testing type A hardness values of 27 to 
94 includes a certificate. 


Mfr. Item 
Range For Use With Brand Model No. 
Shore A Calibration Block Set 
30, 60, 90 1ARV2, 1ARV3, 1ARV6, 1ZRT4 Mitutoyo 64AAA964 1ARU7 
27 to 94 Mfr. No. 3805B Starrett SRB-3 2ZUP5 
Shore D Calibration Block Set 
20, 40, 80 1ARVA, 1ARV5, 1ZRT5, 1ZRT6 Mitutoyo 64AAA590 1ARUG 
— Má—À 
E — -- 
4KY26 
WESTWARD o t, 
H 4KY29 
Scribers 
Replaceable Threaded Overall Item 
Point Type Tip Material Tip Points Length (іп) Мо. 
Machinist 
(1) Straight/(1) 90° Hardened Steel No Yes 9in 4KY26 
Pocket 
Straight Hardened Steel No Yes 4% in 4KY29 
Straight Carbide No No 5 in 4KY32 


MACHINING Scan. Order. Done. 
Milling/Drilling Machines Details on page A1. 


42W857 


42W876 
446N38 
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Milling and Mill/ 


Drill Machines 
MILLING 


Step Pulley—Use belts to manually change speeds. 
For more information, see Grainger.com®. 


18F194 


Variable Speed—JET models have handwheel 
adjustment to set speed and internally cooled spindle 
head. For more information, see Grainger.com®. 


CNC Vertical—Feature 3-stage power downfeed 
with automatic stop, internally cooled spindle head 
and heavy-duty spindle brake. ACU-RITE MILLPWR® 
CNC 2- or 3-axis control. 


MILL/DRILL MACHINES 
Provide accurate milling, drilling, and boring capabili- 
ties. Sharp models have a 10" to 20" lathe capacity. 


Motor Spindle Cross Longitudinal Mfr. Item 
HP Voltage Phase Speed (rpm) Spindle to Table Table Size (іп.) T-Slot Size (in.) Travel (in.) Travel (in.) Brand Model No. 
Step on Milling Machines М 
1% 115/230V 1 240 - 1550 = TAX 35% 3, 96 9% 22.25 JE 690036 42W773 
Ense Milling Machines 
3 80 to 5440 177" 9х 42 3, 96 12% 23.87 JE 690082 42W857 
Step Pulley Milling Machines Е И 
220V 3 80 to 3800 — 10x54 % 35716 15.75 Baileigh VM-1054-3 31XW13 
3 220V 3 80 to 3800 = 12x58 % 363%4 15.75 Baileigh VM-1258-3 31XW14 
With X- Jis Powerfeed 
115/230V 1 80 to 2720 — 9x42 3, 96 12% 23.87 JE 690006 42WT72 
Variable Speed Vertical Milling Machines қ 
2 115/230V 1 60 to 4200 17%" 9х49 3, % 12 34.00 JE 690180 5CEZ4 
3 230V 3 60 to 5000 18%” 9х49 3,5/8 12 36.00 JET Elite 894050 20UT75 
With X-Axis Powerfeed 
3 230/460V 3 60 to 4500 1897 9x49 3, 96 12 36.00 JET Elite 894172 20UT63 
230V 3 60 to 4500 18% 9x49 3, 96 12 36.00 JET Elite 894176 20UT64 
With 2- = acun 205, 
3 60 to 4200 177" 9x49 3,96 12 34.00 JE 690202 42W871 
With 3- iuis ACU-RITE эш (Quill DRO _ t i 
3 60 to 5000 1854" 9x49 3, 96 12 36.00 JET Elite 894392 20UT88 
CNC Vertical Milling E 
3-Axis 
3 230/460V 3 60 to 4200 177" 9х 49 3,5/8 12 34.00 ЈЕТ 690948 4211876 
Motor Drilling End Milling Spindle Cross Longitudinal Item 
Swing HP Voltage Phase Сар. Steel Capacity Spindle Speed — Travel Spindle to Table — Table Work Surface — T-Slots Travel Travel Brand No. 
Mill Drill Machines 
5 220V 3 34 in 3A іп 60 to 4500 18 in 5 Vs in to 23 % іп 10 in x 56 in yg 16 Yin 36 in Sharp  446N40 
5 220V 3 Ya in Эд in 70 to 4000 16 in  2into 18 in 12inx58 in 98 16 in 40 in Sharp 44638 
10in 5,7% 220V 3 Ya іп Ya in 120 to 3600 18 in 5 Ув in to 23 in 115%a in x 511964 in yg 14 1316 in 37 s in Sharp 446М41 
1% 220V 3 34 in Эд іп 35 їо 1382 18у" 0'а 18 /" 115/64 іп x 517964 in = 14 1316 in 37 %e in Sharp —446N39 
10 220V 3 lin 3^ in 45 to 1500 20 in 4into 24 in 14292 in x 67 in ж 14 298 in 39 6 in Sharp 446М42 
15 220V 3 Tin Эд іп 45 to 1500 22 in 4 in to 26 in 171% in x 74564 in ж 17 3964 in 47 Y4 in Sharp 446М43 
14 “іп 1 115/230V 1 lin Ve in 110 to 2580 3%" 15" 7% in x 23 in = 6in 14 in JET — 42W854 
15 іп 2 120/240V 1 1 in Ya іп 150 to 3000 5" 18" 9% x 3274 in = 6 V^ in 20 V» in JET 18Ғ194 
16 in 1% 120/240\/ 1 1 іп 3A in 150 to 3000 5" 17 9% in x 32 in — Тіп 23 in Dayton 21КР9 
1% 120/240V 1 1 іп 3^ in 150 to 3000 5" 17 91^ in x 32 in = 7in 23 in Dayton 2LKR1 * 


* With power feed table. 
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MACHINING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Drill Presses 
Benchtop and Floor Stand Daytoni — 
l шет; бт ШІН 
Drill Presses for Metal TI 
These stationary drilling Benchtop Drill Presses with Floor Stand Drill Presses with Floor Stand Drill Presses 


machines typically spin bits at Manual Downfeed—Mount Manual Downfeed—Provide a with Power Downfeed— 
low speeds with high torque. They to a work surface to save floor long spindle travel to drill through The downfeed automatically 
maintain consistent alignment space and are more compact thicker metal workpieces and lowers the drilling head at 
to create more accurate holes with a shorter spindle travel | create larger-diameter holes a smooth, consistent rate to 
than handheld drills. Models with than floor-stand drill presses. than benchtop drill presses. They drill holes. Models can drill 


geared head drive eliminate belt They require hand-cranking require hand-cranking to lower more uniform holes than Benchtop Floor Stand 
slippage and the need to replace to lower the bit so it can drill — the bit so it can drill holes in manual-downfeed presses. pranua ш. 
4 " " Я 4 А омтпїеен ownteet: 
belts in belt drive drill presses. holes in metal workpieces. metal workpieces. 54ZW29 18F196 
Spindle- Spindle Drilling 
to-Column Speed Capacity Item 
Motor Voltage Swing Distance Ногѕеромег Range (RPM) Current in Steel Drill Press Application Brand No. 
Benchtop Drill Presses with Manual Downfeed 
Belt Drive Type, Fixed Speed Control : Е а 5 
ЕЧ 15 іп 7 in VA 138 – 3,476 8.6/43А Ф in Boring, Countersinking, Drilling, Reamin Dayton 542W29 
115/230V АС ; Single-Phase —ү5 in Tin 3, 200-3630  9/45A Bin а Dia а Jet 3WRP4 
13 in 6 V^ in 1 420 – 4,800 15А Тіп Boring, Countersinking, Drilling, Reaming, Tapping Dayton 53UG96 
115V АС; Single-Phase 14 іп 7 Vis in Y 240 – 3,400 ТА Ув іп Dri ing Dake Corporation 40Ғ109 
15 Ў in ГАЛІ 1 145 – 4,800 15А Tin Boring, Countersinking, Drilling, Reaming, Tapping Dayton 53UG97 
Belt Drive Type, Variable Speed Control 
T15V AC; Single-Phase 14 іп 7 Vie in Y 545 – 4,000 20А Ув іп Drilling Dake Corporation 3561/72 
Geared Head Drive Type, Fixed Speed Control 
230V AC ; Three-Phase 18 in 9in 2 90 - 3,480 10A Tin Boring, Countersinking, Drilling, Reaming, Tapping Dayton 53UH01 
Geared Head Drive Type, Variable Speed Control 
230V AC ; Single-Phase 20 in 10 in 34 to 1 130 — 3,480 11A {Tin Drilling Jet 42W835 


Floor Stand Drill Presses with Manual Downfeed 
Belt Drive Type, Fixed Speed Control 


15in 7 in ЕЛ 200 – 3,630 9/4.5 A Yin Drillin Jet 3WRP3 
16 76 in 8 % in 1 350 — 2,800 9A 5 in 0 Jet 49LX95 
17 in 8% 1 138-3,476 10.2/51А Yin А inki m i Dayton 542W31 
dicis AC “Single-Page 2711 10in 1 140-2600 16/8 A Tin Boring, Countersinking, Drilling, Reaming Dayton 406086 
ving 20 in 10 in 1 150 – 4,200 9/45 А ys in Drilling Jet 3WRP5 
20 in 10 in 1% 120- 3,605 142/7.1À Yain Boring, Countersinking, Drilling, Reaming Dayton 542W32 
20 in 10 in 1% 150 – 4,200 18/9 А Ув in Drillin Jet 18F196 
21 % in 10 75 in 1% 175 - 3,050 7.6А Тіп 0 Јеї 49LX96 
15in 7 in 1 240 – 3,200 10A іп Countersinking, Drilling, Reaming Dayton 400H52 
115V AC : Single-Phase 15 % іп 8in 1 145 - 4,800 15A Tin Boring, Countersinking, Drilling, Reaming, Tapping Dayton 53UG98 
saing {7 in 8 V5 in ЕЛ 200 – 3,630 10A Yin Countersinking, Drilling, Reaming Dayton 467L86 
18 in 7 Vein 2 270 — 2,000 14A іп Drilling Dake Corporation 40Ғ113 
Belt Drive Type, Variable Speed Control 
115/230V АС; Single-Phase — 15 in 15in 1 375 — 5,000 14A Yin Drilling Jet 42W844 
115V AC ; Single-Phase 18 in 9 in 2 46 – 3,473 20А 1 іп Dake Corporation 35GW74 
230V AC ; Three-Phase 20 in 10 “ein 2 150 - 2,000 7/6.6 A 136 in Drilling, Tapping Jet 532051 
460V АС; Three-Phase 20 in 10 “ein 2 245 — 2,000 92A 1%in Jet 52XJ01 
Geared Head Drive Type, Variable Speed Control 
115V АС; Single-Phase 10 % in 10 in 1% 125-1,740 14А 1in Boring, Countersinking, Drilling, Milling, Reaming, Tapping  Baileigh Industrial 31XU85 
Spline Drive Type, Variable Speed Control 
115/230V АС: Single-Phase — 15 in ГАГА 1 400 – 5,000 16/8 А Ў in Drilling Jet 3WRN7 
Floor Stand Drill Presses with Power Downfeed 
Belt Drive Type, Fixed Speed Control 
115V AC ; Single-Phase 16 in 8in 1 262 – 2,920 11A 1in Boring, Countersinking, Drilling, Reaming, Tapping Dayton 499F46 
Belt Drive Type, Variable Speed Control 
115V AC ; Single-Phase 18 in 9in 15 68 – 1,380 20А Tin Drilling, Tapping Dake Corporation 35GW75 
230V АС; Single-Phase 20 іп 10 7 іп 2 85 – 2,000 14А 1%1їп Boring, Countersinking, Drilling, Milling, Reaming, Tapping Baileigh Industrial 15V796 
230V AC ; Three-Phase 20 in 10 “Ac in 2 225 — 2,000 92A 2in Drillin Jet 52XJ02 
460V AC ; Three-Phase 20 in 10 “ein 2 225 — 2,000 92А 2 in 9 Jet 52XJ03 
Geared Head Drive Type, Fixed Speed Control 
230V AC ; Three-Phase 20 in 10 in 2 60-3,000 3.2/3.2A Tin Drilling Jet 18F199 
460V AC ; Three-Phase 32 in 16 іп 4to5 54 – 2,400 8A 2 in Boring, Countersinking, Drilling, Reaming, Tapping Dayton 467L05 
Geared Head Drive Type, Variable Speed Control 
230V AC ; Single-Phase 22 in {iin 3 80 - 3,000 10A 199 in Boring, Countersinking, Drilling, Reaming, Tapping Dayton 53UH05 


Benchtop and Floor Stand | 
ТЕ e Dayt NE шш 
Radial Drill Presses for Metal шіні ET (ШШШ 


Radial drill presses mount their drilling Benchtop Radial Drill Presses with than benchtop drill presses. Their manual 
head on an arm that extends from the Manual Downfeed—Create holes in downfeed requires hand-cranking to lower 
support column and allows vertical thinner workpieces and mount to work the drill bit into workpieces. 

and horizontal positioning of the head. surfaces to save floor space. They are Floor Stand Radial Drill Presses with 


The drilling head moves up and down more compact with a shorter spindle travel Power Downfeed—Provide a long Benchtop Floor Stand 

with the arm, and it can slide along than floor-stand drill presses, and their indle travel to drill through thick tal Manual Manual 

the length of the arm to accommo- manual downfeed requires hand-cranking Spindle travel to aril rough ticker тео нен Downfeed 
workpieces and create larger-diameter 40PM15 42W828 


date wide workpieces. They maintain to lower the drill bit into workpieces. 
consistent alignment to create more 
accurate holes than handheld drills. 


holes than benchtop drill presses. Their 
Floor Stand Radial Drill Presses with power downfeed automatically lowers the 


Manual Downfeed—Have a long spindle drilling head at a smooth, consistent rate Floor Stand 


j j Power 
2. des dto travel to drill through thicker metal work- 10 drill more uniform and accurate holes Downfeed 
.S'Ippage Я pieces and create larger-diameter holes һап manual-downfeed presses. 36HZ43 
replace belts in belt drive drill presses. 
Spindle-to- Spindle Speed Drilling Item 
Motor Voltage Swing Column Distance Horsepower Range (RPM) Current Capacity in Steel Drill Press Application Brand No. 
Benchtop Radial Drill Presses with Manual Downfeed 
Belt Drive Type, Fixed Speed Control 
115V АС: Single-Phase — 33 in 16 1^ in Y» 550 RPM - 3,300 RPM 55A 36 in Countersinking, Drilling, Reaming Dayton 40PM15 
Floor Stand Radial Drill Presses with Manual Downfeed 
115V АС: Single-Phase 33 in 16 v» in Y 550 RPM - 3,300 RPM 5.5A 36 in Countersinking, Drilling, Reaming Dayton 40РМ17 
Geared Head Drive Type, Variable Speed Control 
230/460V AC : 5i^in 8% into 29% in 3 88 АРМ – 1,500 АРМ — 82/41A Тіп Jet 42W834 
Three-Phase 5 Yin 13 іп to 62 % in 7% 40 ЕРМ- 1,920 ЕРМ 19/9.5 A 210 іп Drilling, Tapping Jet 42W828 
636 in 13 % in to 46 in 279105 — 44RPM- 1,500 RPM  12.9/17.6 A 176 in Jet 25CH33 
Floor Stand Radial Drill Presses with Power Downfeed 
Geared Head Drive Type, Variable Speed Control 
230V АС: Three-Phase — — 7% in to 39 74 in 4 71 RPM - 1,800 RPM 115A 15 in Boring, Countersinking, Drilling, Baileigh Industrial 369242 
d — 13 34 in to 63 in 5% 25 RPM - 2,000 RPM 16A 2 in Milling, Reaming, Tapping Baileigh Industrial 36Н743 
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Benchtop and Floor Stand Drill Presses for Wood 


Drilling machines are stationary and normally downfeed requires hand-cranking to lower the 
spin bits at high speeds with low torque. They drill bit into workpieces. The motor uses belt- 
support work on the table below the drill head driven pulleys to transmit torque to the drilling 
and maintain consistent alignment to create spindle. 
Modes th a direct drive eliminate belt sip- ҒӨФ Stand Drill Presses for Wood— 

; 4 Provide long spindle travel to drill through 
page and the need to replace belts in belt drive thicker wood workpieces and make larger- 


drill presses. diameter holes than benchtop drill presses. 
Benchtop Drill Presses for Wood—Create Their manual downfeed requires hand-cranking 
holes in thinner wood workpieces and mount to lower the drill bit into workpieces, and their 
to a work surface to save floor space. They are motor uses belt-driven pulleys to transmit 


Floor Stand 
36HZ85 


Benchtop 
48WE86 


more compact with a shorter spindle travel torque to the drilling spindle. 
than floor-stand drill presses, and their manual 
Drilling 
Spindle-to- Spindle Speed Capacity Item 
Motor Voltage Swing Column Distance Horsepower Range (RPM) Current — inSteel Drill Press Application Brand No. 
Benchtop Drill Presses for Wood 
Belt Drive Type, Fixed Speed Control 
8in 4in (2 750 RPM - 3,200 RPM 23A Yin "ER Em 7 Dayton 40РМ08 
115V АС; Single-Phase 10in Біп % 650 АРМ —3,070ВРМ — 4.1À іп Countersinking, Drilling, Reaming Dayton 16N196 
13 in 6 ^in У 260 АРМ - 4,220 RPM 49A іп Boring, Countersinking, Drilling, Reaming Dayton 54ZW27 
115/230V AC ; Single-Phase 15 in 7 Vin 34 210 RPM - 3,500 RPM 9A vein Drilling Jet 48WE86 
Belt Drive Type, Variable Speed Control 
115V AC ; Single-Phase 12 in 10 Yin 7 530 RPM - 3,100 RPM 5A Vo in Drilling Jet 436076 
Direct Drive Type, Variable Speed Control 
115V АС; Single-Phase 9%іп 4 $e in д 2,000 RPM - 12,000 АРМ 5А Vs in Drilling Dayton 2LKU8 
Floor Stand Drill Presses for Wood 
Belt Drive Type, Fixed Speed Control 
Inca 16 ^ in = 3 200 RPM -3,680RPM — 9/45A Vo in iMi Jet 25CH39 
115/230V АС ; Single-Phase -ig in = % 210RPM-3500RPM — — Vin Drilling Jet 45CA74 
Belt Drive Type, Variable Speed Control = 
115V AC ; Single-Phase 15 in = 1 400 RPM - 5,000 RPM 20A — Drillin Baileigh Industrial 36HZ85 
115/230V AC ; Single-Phase 18 in = 1 250 RPM -3,000 RPM  15/75A Vo in 9 Powermatic 36VE10 
1 
Drill Press Angle Cross Slide Milling Machine Milling Machine Toolmaker's Self-Centering 
62847 62844 3W766 4KXE7 24W155 19F401 4CPF5 
раугоп PALMGREN тесе ? Jaw Jaw Item 
Dayton т те re co Starrett Description Width (in.) Opening (in.) Brand No. 
ЕРГЕ А Standard 4in 4 Vb in Wilton 24W025 
" 6in 6in Wilton 41D445 
Machining Vises Standard, Low Profile Bin Bin Wilton 410446 
Jaw Jaw Item 4in 4in Dayton 62846 
Description Width (in.) Opening(in. ^ Brand No. Standard Drill 6 in 6 in Dayton 62847 
Angle 8in 8in Dayton 4ТК03 
R п 4in 4in Dayton 4CPF1 Milling Machine 
2-Way Angular Machine w/Swivel Base 6 in біп Dayton 4CPF2 Cast Iron Milling Machine w/Swivel Base | 6in 6 in Dayton — 3W765 
3-Way Tilting Machine w/Swivel Base 4in 4in Dayton 4CPF3 Fixed Base | 5 47/50 in 9in Te-Co 6GJP4 
Angle, Fixed Base 27Авіп 2 іп Palmgren 4КХЕ2 Milling Machine біп 8 in Palmgren 19Ғ396 
Angle w/Angle Base 6in 6 іп Dayton 4ТК08 4in 4in Palmgren — 4KXE7 
Angle w/Trunnion Base 4 in 4in Dayton 62844 m А А біп біп Dayton 4СРЕ9 
Cross Slide Milling Machine w/Swivel Base 6 in 6 in Palmgren — 4KXE9 
3in 3in Dayton 4YG28 6in 7Win Dayton 3W764 
Cross 6in 6in Dayton 67848 біп 4 Vo in Wilton 24М/068 
8in 8in Dayton 3W766 Verti-Lock Machine w/Fixed Base 6 in ШАШ Wilton 24М/155 
3 іп 3 іп Palmgren — 4KXF3 8in 7Win Wilton 24W067 
Cross Slide 4in 4in Wilton 410448 Self-Centering z 
біп біп Wilton 41D450 т ; А 4 іп 4in Dayton 4СРҒ5 
8in Bin Wilton 41D451 Self-Centering w/Swivdl Base біп біп Dayton 4CPF6 
Drill Press Toolmaker's 
3-Way Drill Press 4 in 3 in Dayton 4CPG1 % in 2in Starrett 4CEN3 
1%in 1 іп Palmgren — 4KXD2 ) ; 2 іп 2% in Dayton 16Y478 
2 іп 2 in Palmgren — AKXD4 Toolmakers‘ Machine 2in 2 vin Palmgren 19Ғ401 
2 "Ac in 3 in Palmgren — 4KXD3 4in 4 59664 in Palmgren — 19F402 
Р 3in 3in Palmgren — 4KXD5 ] 2in 2 vin Dayton 16Y479 
Drill Press 4in 4 in Dayton 3W761 Toolmaker's Screwless 2 іп ап Dayton — 161480 
4in 4in Palmgren — 4KXD6 Item Pkg. 
біп біп Dayton 4ТК04 Description For Use With No. Qty. 
6in біп Palmgren — 4KXD7 Dayton Replacement Jaws 
ден ; 4 іп 49A in Dayton 4CPG2 4in 4CPG4 4CPG4 2 
Quick-Action Drill Press біп 6% in Dayton — 4CPG3 4in 4CPG9 4СР684 2 
Зіп Зіп Dayton 4ТК06 Dayton Handles 
Quick-Release 4in 4 in Dayton 4ТК05 4in 4CPH1 4CPH1 1 
8in 8in Dayton 4YG29 6in 4CPH2 4CPH2 1 
2346 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Lathes 


Milling Accessories Payton} 


= For Starter Kit contents, see Grainger.com® 


Item 
Description No. 
Starter Kits 
29-Pc. Milling Machine Starter Kit 4LEX9 
-99-Pc. Milling Machine Starter Kit ALEY1 3 
End Mill Kits 
10-Pc. HSS End Mill Set, Includes (10) 4-Flute Single 16N203 
End Mills and Case, 316" To 24" Cap. 
20-Pc. HSS End Mill Set, Includes (10) 2-Flute Single End Mills, 16N204 
(10) 4-Flute Single End Mills and Case, %e' To $4" Cap. % 
Collet Sets _ NS 
12-Pc. ER22-R8 Collet Set, 942" to 34" 11A471 
12-Рс. R8 Collet Set, %", 316", 4", 916", 38", Ac", У", Ve’, 96", 146", 34" Сар. 5Р7Р0 
Milling Accessories F Starter Kit 
5-Axis Multi-Position Work Stop; Fits 9%” Table Slots 4LEX8 4LEX9 
Polycarbonate Drill Press Guard 36FX30 
Machine Tool Coolant Pump 11A473 


52XJ11 


20UT58 


446N50 


42W791 
m — | =- Емнен 
Lathes JET) Е-с- Swe 
Distance 
Swing Between Carriage Cross No. of Spindle Tailstock 
Over Centers Swingin Compound Travel Travel Spindle Spindle Speed Travel Tailstock Longitudinal Motor Mfr. Item 
Bed (in.) (іп. бар (їп.) Travel (in.) (іп) (іп.) Bore (in.) Speeds (рт) (іп) | Taper Feed Rates НР Phase Voltage Brand Model No. 
Wood Lathes 
18% 40 ys Variable 40-3200 -- = = 2 Three 230/460V AC JET — JWL-1840EVS 52XJ11 
Bench Lathes 
_ 13 40 18% 21/6 35 6%6 1% 12 60-1240 3% МТЗ 38 2 Single 230V AC JET 321102AK — 42W780 * 
Engine Lathes, Geared Head Ее _ j 4 
12 36 17% 3% 33 6% 1%6 Variable 40-2000 4 MT3 0.0016-0.046 2 Single, Three — 230V AC — JET Elite 892305 20UT58 
Large Spindle Bore Lathes 
14 40 23% 5% 36%6" 9 3% 12 42-1800 5 MT3 122 1% hree 230V AC JET 321469 42W791 + 
18 80 27) 5% 74060 9 3% 12 25-1800 5 MT3 122 7% Three 230/460/АС JET 321970 4211810 
26 80 34 5% 72% 12382 4% 12 36-1600 6 МТЗ 65 10 hree 230V AC JET 321860 42W815 
Metal Turning Lathes 
11 18 9 3 18 6 1% Variable 130-4000 3% MT2 0.3125-7 5 Three 220V AC Sharp 1118H 446N50 
40 24% 4% 40 8564 3% 12 20-2000 5 MT4 0.002-0.032 7% hree 220/440V AC — Sharp 1640L 446N51 
16 40 24% 4% 60 8% 39а Variable 20-2000 5 МТ4 0.002-0.032 7% Three 220V AC Ѕһагр 16401V  446N52 
60 24% 4% 60 84%4 3% 12 20-2000 5 МТ4 0.002-0.032 7% hree 220/440V AC Sharp 1660L 446N53 
60 24% 4% 60 8% 39а Variable 20-2000 5 MT4 0.002-0.032 7% Three 220V AC | Sharp 16601/ 446№54 
60 27% 5% 60 9% 3964 12 40-2000 5 МТ5 0.002-0.032 7% hree 220/440V AC — Sharp 1860L 446N55 
18% 60 27% 5% 80 9% 3964 Variable 20-2000 5 MT6 0.002-0.032 7% hree 220V AC Sharp 1860LV 446N56 
80 274 5% 80 9% 3%4 12 40-2000 5 MT7 0.002-0.032 7% Three 220/440V AC Sharp 1880L 446N57 
80 27% 5% 80 9% 3964 Variable 20-2000 5 MT8 0.002-0.032 7% hree 220V AC Sharp 1880LV 446N58 
40 31 7% 40 — 144 4% 12 10-1000 6% М19  0.002-0032 15 Three 220V AC | Sharp 22408  446N59 
80 31 1% 80 1494 4474 12 10-1000 6% MT10 0.002-0.032 15 hree 220V AC Sharp 2280B 446N60 
22 100 31 7% 100 1434 444 12 10-1000 6% MT11  0.002-0.082 15 hree 220V AC Sharp 22100B 446N61 
120 31 7% 120 144 444 12 10-1000 6% МТ5 0.002-0.032 15 Three 220V AC Sharp 22120B 446N62 
160 31 7% 160 1434 — 476. 12 10-1000 6% MT13 0.002-0.032 15 hree 220V AC Sharp 22160B 446N63 
40 35 7% 44 144 4% 12 10-1000 6% МТ14  0.002-0032 15 Three 220V AC | Sharp 26408  446N64 
80 35 ГЕЛ 80 1494 4474 12 10-1000 6% MT15 0.002-0.032 15 hree 220V AC Sharp 2680B 446N65 
26 100 35 7% 100 1434 — 49764 12 10-1000 6% MT16 0.002-0.032 15 hree 220V AC Sharp 26100B 446N66 
120 35 7% 120 144 44%4 12 10-1000 6% MT17  0.002-0.032 15 Three 220V AC Sharp 26120B 446N67 
160 35 7% 160 1434 — 476. 12 10-1000 6% MT18 0.002-0.032 15 hree 220V AC Sharp 26160B 446N68 
80 40 7% 80 151% 4% 12 11-1000 6% МТ19  0.002-0032 15 Three 220V AC | Sharp 30808 446М69 
30 100 40 734 100 15%: 4% 12 13-1000 6% MT20 0.002-0.032 15 hree 220V AC Sharp 30100B 446N70 
120 40 7% 120 15%: 4% 12 15-1000 6% MT21 0.002-0.032 15 hree 220V AC Sharp 30120B 446N71 
160 40 7% 160 15'%6 4% 12 17-1000 6% MT22 . 0.002-0.032 15 Three 220V AC Sharp 30160B 446N72 


* With stand. t With Acu-Rite 2005 2-Ахіѕ DRO 
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MACHINING Scan. Order. Done. = 
Live/Dead Centers & Band Saws Details on page A1. E 


How to Select a Live Center 


1. Determine machine's taper. 3. Determine required operating speed. 

2. Determine the weight of the workpiece, while taking cutting forces into 4. Determine point style that best suits application. Standard points are best 
consideration. Weight of workpiece noted next to each item is the maximum when rigidity and weight requirements are most important. Longer points offer 
weight the live center can safely carry. maximum tool clearance when needed. 


EN SS et. Live & Dead Centers ROYAL, 


ж Quad-Bearing Bull Head Point centers are shorter than pipe heads, reducing interference in 
Dual-Bearing CNC Carbide Point blind center hole applications and ensuring that the load is positioned over the 
Bull Head CER 41LJ99 bearings. Tri-Bearing design enables both high rpms and good load ratings. 
41014 к Quad-Bearing centers (and 41LJ90) feature Royal Roto-Shield™ technology with 
Tri-Bearing Design = = аме center point machined from a solid bar incorporating a specially-shaped 
CNC Point Dead Center Steel coolant slinger. 
41LJ92 41LJ59 Max 
Max. Morse Head Point Workpiece Max. Thrust ет 
Morse Head Point Workpiece Max. Thrust — Item Point Style Taper Head Dia. Length Dia. ^ Weight Speed Load No. 
Point Style Taper Head Dia. Length Dia. Weight Speed Load No. 2MT 1.6800іп 1.5600 in іп 390 Ib 5,000 RPM 3,730 1b 411К09 
Live Center 2M iin 14700in %in  725lb 6,000 RPM 2,360 lb 41LJ87 
Dual-Bearing Design 3MT 1.6800in 1.5600in іп 39011 5,000RPM 3,7301В 411К10 
4MT 4.15001п 3.0100in 1%in 86018 4500RPM 2,55016 411К13 3MT 2.3300in 1%in fin 9700 5,000 RPM 3,200 |В 41LJ88 
Bull Head 5 MI 4.1500in “3.0100 in 1 Йіп 86010 4,500RPM 2,5501 411К14 3MT sin — ain  940lb  5,000RPM 31510 411К02 
БМТ 5.1500in 3.1700in 2in 1,145|0 4,000 ВРМ 3,4501һ 41LK16 4МТ 12310i — %п 1,4001) 4,500 АРМ 4351р 411К03 
5MT 5.1500in 3.6000in 2 ^in 1,4501В 3,500 ЕРМ  4,5001b 411К17 Standard ^ 4MT 2.6800in 1.9800in 1 Ain 1,72010 4,500 АРМ  4,0501b 41LJ89 
Standard 3 MT 2.2800іп 2.0700in ‘in 5000 5,000RPM 1,1401] 411К19 Poit ^ 4MT 3.3800in 3.1500 in “іп 1,165І) 3,500 АРМ 5,7001р 41LK07 
Pont ^ 4MT 3%in 2.6400in 1%in 1,070Ib 3,500 RPM 1,8101b 41LK20 4MT  22?W&in 2.0300in ‘Yin 75010 4,500 RPM 4,990 Ib 41LK11 
Quad-Bearing Design 4M 2%in 2.6000in “іп 6850 4,000 RPM 5,000 lb 411К06 
CNC Carbide 4MT —22y«in 2.7800іп in 525b 12,000 АРМ 1,3801b 411/99 БМТ 3.3800in 3.1500in %in 1,1650 3,500 RPM  5,7001b 41LK08 
Point ^ 5MT  229/&in 2./800in “in 5250 12,000 АРМ 1,3801b 411К01 БМТ 3.4500in 1.8400in 1%in 3,2600 3,500 ВРМ  5,7001b 41LJ90 
2MT 1.7000іп 2.1200in іп 465Ір 6,000RPM  1,2701b 411283 5MT 22%ain 2.0300in ‘Yin 7500 4,500 RPM 4,990 |В 41LK12 
3MT 1.7000іп 2.1200in іп  465lb 6,000RPM  1,2701b 41LJ84 6M 4in  2.3100in 2in 40800 3,500 АРМ 6,000 |р 41LJ91 
CNC Point 4 MT 22%ain 27800in vein  12301b  5,000RPM 2,15010 41LJ85 Item 
4M 22%a in 2.7800іп ^in 525 Ib 12,000 RPM 1,380 10 41LJ97 Point Type Morse Taper Head Dia. Head Length Point Dia. No. 
БМТ 22%sin 2.7800in п 1,2308  5,000RPM  2,1501b 411286 Dead Center 
БМТ 226 in 2.7800in іп 5250  12,000RPM 1,3801b 41LJ98 Carbide 3M 0.9380 in — 36 in 411172 
3MT 1.7000іп 2.1200in 7&in 8850 6,000 ВРМ  1,2701b 411.78 Threaded Point 4M 1.2310 in — vin 411473 
Standard —4MT 2%иіп 2.7800іп 14 in 2,2401b 5,000 АРМ 2,1501В 411.79 5М 1.7480 іп — VAT A1LJ74 
Point SMT 3.8200іп 3.8900in 2in 5,2400!  3,000RPM 5,3001) 41LJ81 2M 0.7000 in T%in 56 in 411164 
5МТ 22% in 2.7800іп 1 Yin 22400 5,000 АРМ 21500 411180 ^ Carbide Point 3M 0.9380 in 1 s in Yin 411165 
6MT 3.8200 іп 3.8900in 2іп 5,2408 3,000 ВРМ 5,300 |р 411.82 4М 1.2310 in 2 Yin Yin 411166 
Tri-Bearing Design 5M 1.7480 in 2 9A in іп 411467 
2М Tin 14700in Жіп  375lb 6,000 RPM 2,3601) 41192 2М 0.7000 іп 1%in 36 in 411159 
3MT 2.330010 1%in іп 74018 5,000 АРМ 3,9200 ІР 411,93 Full Point 3MT 0.9380 in Ts in win 411160 
3MT — "Sin — “in 20b 5000RPM 315 411К04 mor 4M 1.2310 in 2% in Bin 41LJ61 
CNC Point 4MT 123í0in — Зіп — 580Ib 4,500 АРМ 4350 411К05 5 MT 1.7480 in 23, in 56 in 411162 
4MT 2.6800 іп 1.9800in “іп 1,1200 ^ 4,500RPM 4,050 |В 411,04 3М 0.9380 іп — 36 in 411169 
БМТ 34500in 2.8100in п 1,9300 3,500 ЕРМ 5,700 1В 41095 Threaded Point 4MT 1.2310 in = win 411170 
6М 4in  31500in “іп 24200 3,500 RPM 6,000 |р 411196 5М 1.7480 іп - Yin 414111 
4 5 ПЧ JET ШЕШ Ere 
5% Manual Horizontal Band Saws 
б. ^ 4 x E " " " " 
ы Cut metal, pipe, channel, and conduit. Mitering band saws have a pivoting head to make mitered cuts 
in addition to straight cuts. Non-mitering band saws make straight downward cuts. They provide better 
precision and repeatability when making straight cuts than mitering saws that have a pivoting head. 
Round Cutting Item 
Rectangular Cutting Capacity Capacity SFPM Range  Miter Angle Range Current Phase Brand No. 
Mitering Band Saws 
110/220V AC 
Тіп x 10 %e in 7 in 125 to 270 0° to 45° — 1 Baileigh Industrial 31XU56 
110V AC 
5 Ae in x 5 in Sin 75 to 246 0° to 60° 10.0A 1 Baileigh Industrial 55КМ80 
5inx6in 5in 78to200 ^ 45° Left to 60° Right = 1 Baileigh Industrial — 31XU39 
SAC 8% in x 6 еіп Тіп 66 to 280 45° Left to 60° Right = 1 Baileigh Industrial 31Х043 
Mitering 10 14 in x 4 ^e in 8 76 in 66 to 280 0° to 60° — 1 Baileigh Industrial 31XU46 
2LKT4 115/230V AC 
2 in x 16 in, 8 in x 14 in Әіп 82 to 235 45%, 90° 18.0/90А 1 Jet 18F211 
55 inx6 іп 5in 80 to 200 0° = 1 Dayton 2LKT4 
біп x 16 in Qin 53 to 257 45% , 90° = 1 Jet Elite 20UT93 
9іпх 13 іп gin 82 to 235 45% , 90° 180/90A 1 Jet 3WRL8 
10 in x 10 in, 7 in x 16 in 10in 100 to 350 45° , 90° 18.0/9.0A 1 Jet 3WRN6 
13 inx5 Vin, 13 И inx2 in 8in 82 to 310 45% , 90° 18.0/9.0A 1 Jet Elite 20UT91 
14 in x 8 in, 2 in x 14 in 8in 135 to 256 45%, 90° = 1 Jet 42W916 
115V AC 
7 Vs in x 5 in 5in 80 to 200 45%, 90° 90/45A 1 Jet 42111919 
кте 7 Ve in x 5 in 5in 85 to 200 45° , 90° 90/45A 1 Jet 3WRN5 
7inx 10 %e in Тіп 125 to 270 0° to 45° — 1 Baileigh Industrial 31Х057 
220V AC 
8 1s in x 13 “in 8 i%e in 82 to 235 0° to 45° 1 Baileigh Industrial —31XU59 
9 16 in x 16 s in 10 % in 66 to 233 0° to 45° = 1 Baileigh Industrial 31Х049 
10 94s in x 4 Me in 9 іп 66 to 280 45? Left to 60° Right — 1 Baileigh Industrial 31Х047 
13 176 in x 8 "Vie in 10 96 in 6610280 45° ей їо 60° Right 30.0А i1 Baileigh Industrial 15/791 
13 in x 18 in 13 in 60to306 45° Left to 60° Right — 3 Baileigh Industrial —31XU41 
13 in x 18 % in 13 in 82 to 270 0° to 45° — 1 Baileigh Industrial 31XU51 
230V AC 
10 in x 16 in, 6 % in x 18 in 10in 82 to 330 45%, 90° 15.0 А 1 Jet 18F213 
18іпх3 in 10in 53 to 257 45%, 90° = 1 Jet Elite 20UT92 
460V AC 
10 in x 10 in, 7 in x 16 in 10 in 100 to 350 45° 90° 40A 3 Jet 42W922 
Non-Mitering Ron -Mitering Band Saws 
446N83 7 inx 11 Zein 8in 59 to 260 0° ЗДА 3 Sharp 446N83 
9 in x 11 %e in 10 in 75 to 305 0% 6.8 А 3 Sharp 446N84 
2348 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Band Saws 


тт) ІЗ ОШ Gy eure 
Semi-Automatic Horizontal Band Saws 


A tool head on these saws automatically cuts metal after the operator manually positions and clamps the 
workpiece in place. Semi-automatic saws help prevent fatigue and speed operations when the same cut 
is made repeatedly. These saws are used in small production facilities where similar materials are cut and 
settings don't need to be changed regularly. 


Mitering 
Rectangular Round Cutting Item 444F17 
. Cutting Capacity Capacity SFPM Range Miter Angle Range Current Phase Brand No. 
Mitering Band Saws 
110V AC, 120V AC 


Tinx12in Тіп 8510235 45% Right 13.8А 1  DakeCorporation 40Ғ055 
9 inx12 in 9in 98 to 328 45* Right 16.0A 1 Dake Corporation 40Ғ056 
115/230V АС 
2inx6 іп, i о one 
5inx6in 5in 80 to 200 45° , 90 = 1 Jet 42W915 
10 in x 14 in, i о gno 
2 in x 16 in 10 in 100 to 350 45° , 90 18.0/9.0A 1 Jet 3WRN8 
120/220V AC 7 - 7 _ m 
5 in x 18 in 10 in 50 to 270 0° to 45° Right 20.0A 1  DakeCorporation 444Ғ17 
120/240V AC 
7inx 12 in Тіп 8610 260 0% 12/6 1 Dayton 21C004 
7inx8in Tin 150 to 255 10 14.07.0 А 1 Dayton 21UM99 
8 in x 12 in 8in 150 to 255 0° to 45° 14.0/7.0A 1 Dayton 48WE31 
120V AC _ _ _ 
_бїпхбїп біп 114 to 262 .. 0* to 45° 20.0A 1 Dake Corporation 480297 
7% inx 3 in 6 “іп 114 to 262 0° to 60° Right 20.0A 1 Dake Corporation 497750 
220V AC Miterin 
10 94e in x 4 94e in 8 іп 66 to 280 45° Left to 60° Righ — 1  Baileigh Industrial 31Х048 9 
10 34 in x 7 34 in 8 Bin 114 to 230 0° to 60° Right 20.0A 3 Оаке Corporation 497751 446N88 
10 34s in x 11 %ein 10 Жіп 66 to 328 _ %- 17.0A 3 Sharp 446N88 
10 12 inx 7 à in 10 in 115 to 230 45° Left to 60° Righ 20.0A З Dake Corporation 497752 
13 176 in x 8 Ve in 10 % in 66 to 280 45° Left to 60° Righ — 1  Baileigh Industrial 31Х053 
13 36 in x 12 in 12 in 66 to 328 0% 17.0A 3 Sharp 446N89 
13 in x 18 in 13 in 60 to 306 45° Left to 60° Righ — 3  Baileigh Industrial 31Х042 
13 in x 18 76 in 13 in 82 to 270 0* to 45* = 3 Baileigh Industrial 31Х052 
14 Vie in x 22 in 18 Yin 66 to 279 0° =. 3  Baileigh Industrial 31Х054 
15 in x 12 %6 in 12% in 66 to 328 E 17.0A 3 Sharp 446N90 
_ 15 inx 24 in 18 зіп 106 to 317 65° Left to 65° Righ = 3  Baileigh Industrial 31XU45 
230/460V AC 
10 in x t7 in 10 in 50 to 275 60° Left to 45° Righ 54A 3 Jet 537052 
10 in x 17 in 10 in 53 to 275 45° Left to 60° Righ = 3 Jet Elite 20UT89 
10 inx 17 in 10 in 53 to 275 45° Left to 60° Righ — 3 Jet Elite 20UT90 
T 544 іп 10 in 82 to 330 45° , 90° == 3 Jet 42W934 
inx 14 in, ; o ope 
in x 18 in 10 in 100 to 350 45%,90 15.0А 3 Jet 3WRN2 
in x 21 in, ; ә опо 
— 13inx19in 13 in 80 to 260 45° , 90 = 3 Jet 42W914 
230V AC І Mitering 
7 Mein x6 in Тіп 15710314 45° 60% 909 = 3 Jet 42111929 42923 
7 7 in x 15 94 in 12 in 125 to 252 45° Left to 60° Right 8.0 3 Dayton 499F62 
834 inx 7 in 8% in 137 to 275 45° 60% 90% — 3 et 42W930 
8 in x 13 in 10 % in 125 to 255 0° to 60° 7.0 3 Dayton 499F60 
9 inx 16 in 9 in 80 to 250 0° to 45° 47 1 Dayton 499F31 
10 in x 17 in 10 in 50 to 275 45%, 90° 13.5A 3 Jet 532054 к; и 
10 in x 18 in 10 in 50 to 275 60° Left to 45° Right 13.5A 1 Jet 532053 | 
10 in x 14 in 10 in 82 to 330 45° , 90° — 1 Jet 42W933 
10 in x 16 in 10 in 95 to 350 0° to 60° 6.2 3 Dayton 499F33 
10 in x 16 in 10 in 95 to 350 0° to 60° 12.0 1 Dayton 499F32 
10 in x 14 in 10 in 100 to 350 0° to 45° 7.2/3.6 А 3 Dayton 55MJ85 
12 in x 20 in 12 in 82 to 262 45° , 90° — 3 Jet 42W924 
12 in x 18 “іп 12 in 85 to 370 0° to 45° 8.6 3 Dayton 499F36 
460V AC -- 
7 іп х15%іп 12 іп 12510252 45° Left to 60° Right 40 3 Dayton 499F63 
8 in x 13 in 10 % in 125 to 255 45° Left to 60° Right 3.5 3 Dayton 499F61 
ЫШ ЕШ 10 in 100 to 350 45° , 90° = 3 Jet 42W923 
12 in x 20 in 12 in 82 to 262 45° , 90° = 3 Jet 42W925 
. 12 inx 18 Yin 12 in 85 to 370 0? to 45° 43 3 Dayton 499F37 
Ben toring Band Saws ] Non-Mitering 
29 % in x 27 іп 27 vin 65 t0 279 0° = 3 Baileigh Industrial 55КМ81 55KM81 
43.3 in x 43.3 in 43 Ve in 66 to 279 0% - 3  Baileigh Industrial 31Х037 
a marvel eee 
Automatic Horizontal Band Saws ieee 
= 3-phase processing and helps alleviate operator 446N85 
Programmable, automatic saws feed fatigue. Automatic band saws are used 
and cut material based on settings in production applications when cuts 
determined by the operator. This speeds are repeated. 
Round 
Rectangular Cutting SFPM Item 
Cutting Capacity Capacity Range Miter Angle Range Current Brand No. 
Mitering Band Saws 
220V А 
13inx18in 13in 89 to 256 0° to 45° = Baileigh Industrial 31XU40 
460V AC 
12inx 17 % in 13in 8510330 45° Гей їо 60° Right 64А Marvel 53RU29 
15 in x 24 in 18 in 65 to 330 0° to 45° Right 10.2A Marvel 419J31 
Non-Mitering Band Saws 
220V AC "e 
17 in x 10 in Т0 in 50 to 330 0° 10.0А Sharp 446N85 Non-Mitering 
31%inx3i “іп 31%2in 6610279 0° = Baileigh Industrial 31XU58 31XU58 
230V AC ME р ENS 
8inx 117A in 10іп 7010330 0% 19.6А Marvel 55ЕМ59 
12 in x 12 in 12 in 98 to 275 0% 10.0A Dayton 48WE70 
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MAGHINING 
Band Saws 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Automatic 


42W91 


Manual 
3WRN9 


[DAKE | 


a JS) business 


marvel yg Ere 


HIGH PERFORMANCE MACHINERY 


Manual 
42W917 


Combination Vertical/Horizontal Band Saws =T= 


» Single phase 
A pivoting head allows these saws to cut metal 
vertically or horizontally. Manual band saws are 


manually operated in both the vertical and horizontal 
position. In the vertical position, the operator pushes 


the material through the blade. In the horizontal 


position, the operator lowers the saw head to make 


Rectangular Cutting Capacity 


Manual 
115/230V AC 


2 inx6 in, 5 in x 5 іп 
4 inx 11 in, 7 in x 10 % in 
4inx 11 in, 7 in x 10 йіп 

8inx11 


Semi-Automatic 
115/230V AC 


Ya in 


7 in x 10 ^in 
7inx 10 іп 


115V AC 


7 inx8 in 
8inx5 іп 


Vertical Metal-Cutting Band Saws 


Manual saws have a table that supports the workpiece while the opera- 

tor pushes it through the blade to make the cut. Semi-automatic saws are 
programmed by the operator to cut the material after the operator clamps the 
workpiece in place. The head moves through the workpiece as it rests on a 


stationary table. 


Throat 


Depth — SFPM Range 


Miter Angle Range 


Manual 
110/220V AC, 220/440V AC 


14 іп 70 to 540 


115/230V AC В 
13 ^in 82 to 330 
in Metal: 39 to 278, 
13 6in “Wood: 3,300 
Metal: 90 to 340, 
Wood: 2,600 


75 to 385 


13 ^in 
15 іп 


220/440V AC 

15 іп 82 10 3,950 
2201 AC 

20%in 65 to 1,640 


230/460V AC 
12 in Metal: 39 to 278, 
Wood: 3,300 
15 “іп 8210 3,950 
26 in 50 to 5,000 
36 in 50 to 4,925 


5010415 
50 10 5,000 
100 10 2,500 
100 10 2,500 


100 10 2,500 
100 10 2,500 
Semi-Automatic 


110/220V AC, 220/440V AC 


9in 
230V AC 
18in 
18 in 
460V AC 
18 in 
18 in 


70 to 540 


50 to 450 
50 to 450 


50 to 450 
50 to 450 


5° Left to 45° Right 


12° Left to 15° Right 
0° to 45° Right 
0° to 45° Right 
-10° to +10° (F 


to B), 15° Left 
to 15° Right 


0° 
5° Left to 15° Right 


15° Le 


12° Le 
10° Lei 


o 45° Righ 
015% Righ 
0 45° Righ 
0 45° Righ 
0 45° Righ 
0 45° Righ 
0 15° Righ 
0 15° Righ 


o 15° Righ 
о 15° Righ 


0° 


45? Le 
60° Le 


о 45° Righ 
о 60° Righ 


0 45° Righ 
о 60° Righ 


45° Le 
60° Lei 
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Current 


20.0A 


14.0/7.0 A 
16.0A 


10.0/5.0 A 


18.0/9.0 A 


20.0A 


3.6/1.8A 


6.2/3.1 A 
8.0/4.0A 


Phase 


1 
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Find even MORE on Grainger.com® 


Brand 


Dake 
Corporation 
Jet 
Jet 


Jet 


Dayton 


Dake 
Corporation 


Baileigh 
Industrial 


Jet 


Jet 
Jet Elite 
Jet 


Marvel 
Jet Elite 
Dayton 
Dayton 


Dayton 
Dayton 
Dake 
Corporation 


Marvel 
Marvel 


Marvel 
Marvel 


Semi-Automatic 
36JT36 


Payton песн] 


Item 
No. 


444F25 
42W936 
3WRN9 
42W926 


48WE33 


429H39 


31XU62 


42W927 


42W937 
20UT95 
42W939 


419344 
20UT96 
467K82 
467K84 


467K83 
467K85 


444F23 


36JT36 
36JT37 


53RU22 
53RU23 


the cut. Semi-automatic saws are manually oper- 
ated in the vertical position and semi-automatic in 
the horizontal position. In the vertical position, the 


operator pushes the workpiece through the blade. 
In the horizontal position, the workpiece is clamped 


to a table and the saw is programmed to lower the 
cutting head to complete the cut. 


Round Item 
Cutting Capacity SFPM Range Miter Angle Range Current No. 
Sin 80 to 200 459 , 90° 9.0/4.5A 42W917 
7in 86 to 260 459 , 90° 9.8/4.9 A 48RJ40 
7in 86 to 260 459 , 90° 9.8/4.9 A 48RJ39 
5in 145 to 245 45% 90° 16.0А 18Ғ212 
Тіп 86 to 260 459 , 90° 14.0/7.0 A 42W918 
Тіп 145 10 245 45% 90° 14.0/7.0 A 18F210 
8 in 64 to 247 45° Left to 45° Right 9.0/4.5 А 537057 
10 in 64 to 247 45? Left to 45? Right 14.0/7.0 A 532658 
Single-Speed 1 Two-Speed 


36VEO6 


e skr е cm 


Wood-Cutting Band Saws 


Cut laminate and plastic as well as wood at a high cutting speed. These saws 
have a horizontal cutting table and vertical blade head. Single-speed saws 
are used in shops for light-duty, occasional use when cutting the same types of 
material. Two-speed saws can be speed-adjusted to accommodate different 


types of wood. 


Throat 

Depth SFPM Range 
Single-Speed 
115/230V AC 

13 Win 

14 %in 
120V AC 

9% in 
220V AC 

21 % іп 


230V AC 
14 іп 

Two-Speed 

110V AC 


13%іп 2,800 to 3,950 


115/230V AC А 
13 “іп 1,500 to 3,000 
13 in 3,000 
14% in 3,100 

18 in 2,300 to 3,800 
120/240V AC 
itin 2,000 to 2,800 
14% in 2,000 to 2,800 
230/460/ AC — f 
24 in 2,300 to 4,400 


230V AC 
2,300 to 3,800 


18 in 
20in ^ 2,530to 4,850 


3,000 
3,100 


2,900 
4,900 


3,100 


Miter Angle Range Current — Phase 
10° Left їо 45° Right  11.0/5.5 A 1 
5° Left to 45° Right — 15.0/7.5 A 1 
0° to 45° 3.4A 1 
0° to 45° 28.0A 1 
10° Left to 45° Right — 12.0A 1 
0° to 45° 20.0A 2 
10° Left to 45° Right — 1 
10° Left їо 45° Right — 10.0/5.0A 1 
5° Left to 45° Right — 15/7.5 A 1 
5° Left to 45° Right — 15/7.5 A 1 
0° 075A 1 
0% 13.0/6.0 А 1 
10° Left їо 45° Right 15.0/7.5А 3 
5° Left to 45° Right 12.0A 1 
5° Left to 45° Right 22.0A 1 


Brand 
Powermatic 
Jet 
Dayton 


Baileigh 
Industrial 


Powermatic 
Baileigh 
Industrial 
Jet 
Jet 
Jet 
Jet 


Dayton 
Dayton 


Powermatic 


Jet 
Jet 


42W931 
« о x 


Item 
No. 


36VE06 
36VE22 
400H57 


36HZ83 


36VE08 


36HZ81 


42W932 
42W931 
52ЈТ16 
52JT18 


210103 
210402 


45EV07 


52JT19 
52ЈТ21 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Band Saw Blades 


Blade Teeth For Material Item 


Width Length Thickness per Inch Thickness Width No. 
For Stainless Steel & Hard Alloys 
Starrett Intenss PRO-DIE 


Ya in 14 6 in 0.025 in 14/18 3/^into7in 3%into7in 546022 
For Aluminum Yin 80 in 0.025 in 10/14 3%into7in 3%іпіс Тіп 54GF98 
and Soft Metals Vain 93 in 0.025 in 10/14 3%into7in — 3i2into7 in 546602 
. 54GU78 Yin 93%in 0005іп 1044  3Vinto7in 3/into7in 546603 
Storrett LENOX 4 36 in 62 in 0.025 in 10/14 3v into7in 3¥%into7in 546644 
36 in 92% in 0.025 in 10/14 3%into7in — 3/2into7 in 546650 
36 in 92% in 0.025 in 14/18 8%into7in 3% into 7 in 546664 
Narrow Band Saw Blades 36 in 937^ in 0.025 in 10/14 ^ 3^into7in 3/into7in 540052 
Ў В У in 10 ft 3^ in 0.025 in 10/14 3v into7in ^X 37^into7 in 546K35 
= Bimetal tipped Yin 10811%іп 0.025 in 1044 3%into7in  3%into7in PEUT 
: ji Қ Vb in 10 ft3 іп 0.035 in 10/14 3v into7in 37% into 7 in 54GH30 
Blade widths up to 1⁄2" leave the blade flexible to make curved cuts. The ends of Yin iofti0in 0.025 in 10/14 35 into7 in 35 into 7 in 54GKG2 
these metal-cutting blades are welded to form a continuous loop with a single Фп 1246п ^ 0.025in 10/14 3%into7in 3/іпі07і 540К57 
i e meng POSU HO 10 Е uou 00р sing Win 12 ft 6% in 0.025 in 10/14 3%into7in — 3/2 into7 in 54GK58 
cutting edge that cuts as the blade rotates through the workpiece. Blade mate- т 12 ft9 in 0.025 in 1014 3% тіо7іп 3% into7 in 540К61 
rial, tooth, and metry are optimized for specific metals. Yin 12 ft 8 in 0.025 in 10/14 3% into7in_  3%into7in 54GK60 
0 geometry dre ор е peo win 12 ft 6 in 0.025 in 14 s%into7in  3%into7 in 54GL24 
Blade Teeth For Material Item Yin 12 6 in 0.035 in 10/14 3/^into7in 3%into7in 546Н35 
Width Length Thickness рег Inch Thickness Width No. Win 12 ft 6 in 0.035 in 14 3%into7in — 3/2into7 in 54GH57 
For Aluminum & Soft Metals A in 13 ft 0.025 in 14/18 3% in to 7 in 35 in to 7 in 54GL02 
Starrett Duratec SFB VAT 321% | 0.021 14/18 3% in to 7 i 3i Ti 54GL06 
ai 105 in —- DOR Зуп mim 546078 пип — 00m — 148 Bento In Se nto 11—460? 
36 in 93% in 0.025 in 14 3i^into7in — 3/2into7 in 54GV22 Win 45 in 0.025 in 10/14 3%into7in — 3/2into7 in 54GH63 
36 in 93% in 0.025 in 18 3/into7in 3%into7in 546/29 vein 64% in 0.02 in 14/18 3i»into7in 3%into7in 546109 
Ў іп 64% in 0.025 іп 10 З іпіо7іп_ 3/2into7 in 546193 win 64% in 0.025 in 8/12 3¥%into7in  3%into7in 546696 
Yin 64% in 0.025 in 14 3%into7in 3%into7in — 54GW18 Yin 647 in 0.025 in 10/14 3/into7in  3%into7in 546Н71 
Yin 64% in 0.025 in 18 3%into7in 3%into7in 54GW45 Win 64% in 0.025 in 14 3%into7in 3%іпіс Тіп 546113 
win 64% in 0.025 in 24 3/into7in 3%into7in — 54GW54 vein 64% in 0.025 in 14/18 3i»into7in 3%into7in ^ 54GK86 
Yin 93% in 0.025 in 14 3into7in  3%into7 in 54GW26 in 64% іп 0.035 іп 10/14 3% into7in — 3/^into7 in 54GH22 
Yin 937 in 0.025 in 24 3%into7in 3%into7in  54GW56 Yin 647 in 0.035 in 14 3%into7in 3%into7in 546Н42 
For General Purpose Metal Cutting vein 687A in 0.025 in 10/14 38%into7in — ЗУ into 7 in Eu 
enox Diemaster Yo in 681^ in 0.025 in 10/14 3%into7in  3¥%into7in 54GH78 
Yin 60 in 0.035 in 10/14 біп to іп Va in to 1^ in 54AM40 win 92% in 0.025 in 14/18 3¥%into7in  3%into7in EE 
V 62i 0.025 i 6 У in to % ii Tin to 2i 54AJ49 Wil 93i 0.025 i 14/18 3% in to 7 i 3i Ti 54GK89 
үл n ez in 0.025 in 6 ў in 10 % in 1 in to 2 n 54CA30 A in 93% in 0.02 in TAS 3% in to 7 in 3% in B È in 54GL11 
Yin 67%in 0.025 in 14/18 0 in to “іп біп to “in 54AA85 Vb in 93% in 0.025 in 10/14 3v into7in 3% into 7 in 54GH93 
TA in 70% in 0.025 in 14/18 біп to іп 0 in to Жіп 54AL16 win 93% in 0.025 in 14/18 3¥%into7in  3%into7in 54GK90 
Yin 70% in 0.035 in 10/14 0 in to “іп % in to “іп 54CR13 Yin 93% in 0.035 in 10/14 3v into7in 3% into 7 in 546H25 
Yin 80 in 0.025 in 10/14 біп to іп TA into ^ in 54CK58 Win 114 in 0.025 in 10/14 3%into7in — 3/2 into7 in 546J11 
V 
B Ше сш = 
Starrett (ШЕТ) Lenoxe (MORSE 2. 


Purpose Metal 


Standard Width Band Saw Blades aves 


= Bimetal tipped 
Range from 96" to 1" wide and cut metal in occasional maintenance and 


short-run production tasks. Blade material and tooth geometry are optimized Blade Teeth For Material Item 
to cut specific materials. Structural shape blades cut structural steel Width Length _ Thickness регіпсп — Thickness Width No. 
profiles such as tube and I-beams where the blade passes through different ERES ENSE 
thicknesses of material in a single pass. T 13ft6in ^ 0.035 in ЕЛ — Тіп їо 7 іп 450210 * 
T l4ft6in ^ 0.035 in % = lXinto7in 450215 * 
Blade Teeth For Material Item TW 14 ft 6 in 0.042 in % = iWinto7in _ 450217 * 
Width Length ^ Thickness — perinch Thickness Width No. Ту" 15ft 0.05 in % = 2Wintolfin  45U222 * 
For Aluminum & Soft Metals Starrett Intenss PRO 
Starrett Duratec SFB EZ 10 ft 0.035 in 6/100 3%into7in 3%into7in 546147 
56" 93 іп 0.032 in 14 3%into7in 3%into7in 546М61 y 10 ft 10% in 0.035 in 6/10 312 іпіот іп 3%into7in 546150 
yp 98% in 0.032 in 14 3VWinto7in 37 іпіо 7іп 546М/62 y 1085іп ^ 0.035 іп 610 3%into7in 3%into7in 546148 
yx 11ft5in 0.032 in 10 3%into7in 3%into7in 546Х02 EA 11% 0.035 іп 6/10 3i^into7in 3/2into7in 546151 
yr 1986іп ^ 0.032 in 4 37 іпіо7 іп 3%into7in  546W77 y iift6in ^ 0.035 in 610 3%into7in 3%into7in 546153 
EA 93 in 0.032 in 18 3%into7in 3%into7in 546Х23 y 12 ft 6 in 0.035 in 6/10 3% into7in 3%into7in 546154 
y 93% in 0.032 in 3 3%into7in 3%into7in 546М/64 y i5ft8in ^ 0.035 in 610 3%into7in 3%into7in 546157 
yx 101 in 0.032 in 14 3%into7in 3%into7in 546Х11 x 92% in 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 546133 
y 115% in 0.032 in 14 3%into7in 3%into7in 546Х15 yr 93 in 0.035 in ЕЛ 37 іпіо 7 іп 3v/zinto7in 546125 
1" 10 ft 0.035 in 10 3%into7in 3%into7in 546Х39 y 93 in 0.035 in % 3% іпіот7 іп 3/2into7in 546М22 
T 10 ft 107 in 0.035 in 10 3%into7in 3%into7in 546X40 Эд" 107 іп 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 546140 
T 11ft 0.035 in 14 3%into7in 3%into7in 546Х46 LA 108 in 0.035 in 6/10 3i^into7in 3/2into7in 546141 
T 19 ft біп 0.035 in 3 3%into7in 3%іпіс Тіп 546Х25 ЭД" 110 in 0.035 in 6/10 3%into7in 3i2into7in 546142 
For General Purpose Metal Cutting y 114 in 0.035 in 6/0  3%into7in 3%into7in 546143 
Jet y 117 in 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 546146 
x 93in 0.035 in 6/10 Tin 10 in 24V291 T 10ft10in 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 546174 
EA 97 in 0.035 in 8/12 8in 14 in 52HR86 T 10f10%in 0.035 іп 6/10 3%into7in 3i2into7in 546175 
Lenox Classic Pro 1" 10 ft11 in 0.035 іп 6/10 3i/^into7in 37 іпіотіп_ 546176 
T 10 ft 0.035 in % Yinto%in Фіпі2іп 21Ү518 1 10 ft 5 in 0.035 in 6/10 3% іпіо7 іп 3%into7in 546170 
1" 10f4%in 0.035 іп 96 Yinto%in %into2in 53ZM35 ale: 10 ft біп 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 546171 
T 11ft 0.035 in 4/6 Yinto%in Эіпіо2іп 532A94 T 10 ft 8 in 0.035 in 6/10 3/^into7in 3%into7in 546172 
T ТІНІ іп  0.035in 4/6 У іпїо іп Yinto2in 537662 T 10#9іп 0.035іп 6/0 3%into7in 3%into7in 546173 
T 11ft3in 0.035 in 4/6 Yinto%in %into2in 53ZC01 1” 10 ft 0.035 in % 3%into7in 3%into7in 546М78 
T itft6in ^ 0.035 іп % Tinto2¥%in 5into10in 537А61 T Tift 0.035 in 4/6 3%into7in 3%into7in 540М57 
T 11f4%in 0.035 іп ЕЛ Yintotin  2into5in 53ZN62 T 117t5%in 0.035 іп 4/6 3/^into7in 37 іпіо тіп —54GM60 
T tin 0.035 in % Yainto¥in Yinto2in 537А33 T lift4in 0.035 in 610 3%into7in 3%into7in 546179 
T 12ft6/4in 0.035 in 4/6 Ў іпїо іп %into2in 537008 i 11 ft 6 in 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 546181 
T 12ft 0.035 in % У іпіо іп Эіпіо2іп 21Y524 T Tift3in ^ 0.035 in % 3/^into7in 3%into7in 540М82 
17 12ftitin 0.035 іп % Yinto%in %into2in 53ZM14 T 12 ft 6 in 0.035 in 6/10 3/^into7in 3%into7in 546185 
Tt 13ft 0.035 in 4/6 Jiinto3iin Yinto2in 537159 T 1289%іп 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 546186 
17 1381%іп 0.035 in 4/6 ў іпіо іп Фіпіо2іп 537172 i 12 ft 0.035 in % 3i^into7in 3/2into7in 546М85 
T i3ft7in ^ 0.035 in 4/6 Yainto%in Yinto2in 537М38 ili 13810іп 0.035 in 610 3%into7in 3%into7in 546193 
1" 13 ft 2 in 0.035 іп % Yinto%in %into2in 53ZA48 T 13ft2 in 0.035 in 6/10 3%into7in 3/2into7in 5460188 
T 96 in 0.035 in % У іпіо іп Yinto2in 537А18 1 i3ft3in ^ 0.035 in 610 3%into7in 3%into7in 546189 
1" 96% in 0.035 in % minto% in Фіпіо2іп 53ZA21 i 13 ft 11 in ^ 0.035 in % 3/^into7in 3%into7in 546М093 
T 104% in 0.035 in 4/6 Minto in 34into2 in 537637 T i3ft2in ^ 0.035 in % 3%into7in 37 іпіо іп 540М88 
17 104% in 0.035 іп ЕЛ Yintotin 2іпіо5іп 537Е63 17 13 ft 6 in 0.035 in % 3%into7in 3%into7in  54GM91 
1" 113% in 0.035 in % Уд іп їо 34 in Фіпі2іп 537Ғ47 T 14 ft4 in 0.035 in 6/10 3%into7in 3i2into7in 546195 
15 114% in 0.035 in 7h Tinto2%in 5into 10 in 537174 i 14 ft 6 in 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 546196 
T 116 in 0.035 in % Yinto%in Фіпіо2іп 53ZA31 T 15 ft V» in 0.035 in 6/10 3%into7in 3%іпіо Тіп 546198 
1" 119% in 0.035 іп ЕЛ Yintotin 2іпіо5іп 53ZA28 1" 15 ft 6 in 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 54GL99 


*Carbide tipped D 
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Band Saw Blades Details on page A1. 
M ; LENOX 
істеп WET LENOX% © S ® weeny 
Standard Width Band Saw Blad din 
andar І апа saw blades Wi 
ide Band == 
Blade Teeth For Material Item For Structural Shapes 
Width Length Thickness — perinch Thickness Width No. Saw Blades сно 
T 96 in 0.035 in 6/10 3%into7in 3%into7in 546158 Bimetal ti 
T 96% in ^ 0.035in 46 3vinto7in 3/into7in 546М50 = Bimetal tipped 
Т 144п 0.0351 4 intor 2611407! БАСУ Blade widths of 1 74" or more for extended use in large band saws for produc- 
1 115% in 0.035 in 6/10 —3i^into7in 3%into7in 546165 . А 3 
T 119in ^ 0.035in 610 3%into7in 3%into7in 546166 tion and manufacturing tasks. General purpose blades cut mild steel, 
Far ЖЕЗ " Sissi ans 0.035 in % ЗИіп07іп 3%into7in 546М77 stainless steel, aluminum, and softer metals such as brass. They аге common 
Lenox QXP on production lines and fabrication operations where a variety of materials 
T 10# 10% іп 0.035 in % Yinto%in Фіпіс2іп 5WD66 ] 
q Tift3in —O035in 46 —WintoYrin Minto2in BWDGB are cut so blades don't have to be changed between cuts. Structural shape 
T ift 0.035 in ЕЛ Vinto%in Ainto2in 5WDG7 blades cut steel profiles such as tube and I-beams where the blade passes 
T 12ft6in ^ 0.035 in 75 Tinto2%in 5intoi0in 405Ғ27 i i ial i i 
T 19f D 035 in 2 т 0 о Б SWDPR through different thicknesses of material іп a single pass. 
T T3ft3in ^ 0.035 in 4/6 Yinto%in Фіпіс2іп 5WDJ4 Blade Teeth For Material Item 
Morse Maverick . . . . Width Length Thickness periInch _ Thickness Width No. 
T iift6in ^ 0.035 in ЕД Уз in lXiinto7in 493/84 For General Purpose Metal Cutting 
For Structural Shapes Lenox Classic Pro - 
Lenox Rx« Tw 11 ft 6 in 0.042 in ys JA in to 34 in 3A in to 2 in 53ZD89 
yr 11ft6in 0.035 in % Va into іп Жіпі2іп 5ХНр4 TW 12ft 0.042 in 4/6 TA in to іп 3A in to 2 in 53ZD58 
yr 1488іп 0.035 in 4/6 ViintoXiin Фіпі02іп 5WDG3 ЛІ 12% біп 0.042 іп 4/6 Жіп to 34 іп 3A in to 2 in 537059 
W 93 in 0.035 in % У іп їо іп % in to 2 in SXHC9 T 13ft5in 0.042 in % {1 in to 2%% іп 5 in to 10 in 537Ғ79 
T 10 ft 0.035 in 9% Yinto%in %into2in 5SXHDO Tw 13 ft 5% in 0.042 in % Ў in to % in 3A in to 2 in 53ZD93 
T 10810%іп 0.035 in % У іпїо іп % into 2 in SXHD1 ти" 13ft6 in 0.042 in % Yin to іп 3A into 2 in 537094 
T 11ft6in 0.035 in ЕЛ Yeintotin 2іпіо5іп 51062 ДІ 14 ft 11 in 0.042 in 4/6 TA in to іп 3A in to 2 in 53ZD68 
T 12 f10in 0.035 in 4/6 У іп їо йіп % into 2 in ОХНЕ1 Ти" 14ft6 in 0.042 in % У in to іп 3A in to 2 in 21Y520 
T 12ft6in 0.035 in % Уд іп to іп Эіпіо2іп SXHEO ЛІ 15% 0.042 іп 4/6 Va in to 34 in % in to 2 in 21Y528 
T 14 # 10іп 0.035 in 4/6 У іп їо іп З into 2 іп 5WDC8 TW 15ft4in 0.042 in % ў in to % in 3A in to 2 in 537096 
1 15 ft 6 in 0.035 in % Yinto%in “%into2in SWDDS TW 15 ft 6 in 0.042 in % %]пїо1їп 21пїобїп 537047 
T 116 in 0.035 in 4/6 Yainto%in % into 2 in 5WDG1 TW" 16 ft 11 in 0.042 in % Ye in to Тіп 2 into 5 in 537Ғ29 
MK Morse Challenger 1 16 ft 3 in 0.042 in 4/6 V in to % in Ya in to 2 in 537Ғ74 
yv 10 ft 0.035 in 8/11 Yi іп Ув іп їо еіп — 20UJ44 TW" 16ft5 in 0.042 in 4/6 ўд in to % in J in to 2 in 537077 
yr 10fti0in 0.035 іп 8/11 Y іп Veinto?isin — 20UJ45 ДІ 17% біп 0.042 іп 4/6 TA in to іп 3A in to 2 in 53ZD83 
yr 11#6іп ^ 0.035in 8/11 182 in Yeinto?iein _ 200046 ти" 18 ft 10 in 0.042 in 4/6 YA in to 34 in 3A in to 2 in 537086 
E 14ft6in 0.035 in 8/11 Y in Ув іп їо sin — 20UJ47 Ти" 18 ft біп 0.042 in % Va in to іп 3A in to 2 in 53ZE09 
yr 93 in 0.035 in 811 Yi in Ув іп їо еіп 201142 Tw 22 ft 6 in 0.042 in 4/6 Va in to 34 in Yinto2in 537064 
yr 114 in 0.035 in 8/11 Yi in Увіп їо віп — 200043 WA 17 ft 0.05 in 4/6 Va in to іп 3A in to 2 in 53ZF52 
T 10 ft 0.035 in 8/11 Y& in Ув іп їо еіп — 20UJ51 For Stainless Steel & Hard Alloys 
T 10ft10in 0.035 in 8/11 "о in Ув іп їо еіп  20UJ52 Starrett Intenss PRO 
T iift3in 0.035 іп 811 Yo in Ув іп їо еіп 20053 Тӯ" 11 біп 0.042 in % 3% in to 7 in 37 їп їо 7 іп _ 54GN49 
T 11ft6in 0.035 in 8/11 Yi in Увіп їо віп — 20UJ54 iw 12ft 0.042 in 6/10 3% into 7 in 3%into7in 546М02 
T i3ft2in — 0.035 in 4/6 Y& in Зв іп їо іп 451456 ТИ” 12 біп 0.042 in 6/10 3% in to 7 in 3%into7in 546М03 
T 15ft6in 0.035 in 5/7 "о in YA in to % in 451485 Ти" 12 ft 6^ in 0.042 in 4/6 3% in to 7 in 3%into7in 546М34 
T 93 in 0.035 in 8/11 Y5» in Yinto%cin — 20UJ48 Ty" 12 ft9 in 0.042 in 4/6 3% in to 7 in 3%into7in 546М35 
T: 106 in 0.035 in 8/11 Yi in Увіп їо віп 201149 TW 13 ft 5^ in 0.042 in ЕЛ 3% into 7 in 3%into7in 546М18 
Т 114 іп 0.035 іп 8/11 Y& in Ув іп їо sin — 20UJ50 Ty" 13 ft біп 0.042 in 6/10 3% in to 7 in 3%into7in  54GM05 
1% 19ft5in 0.042 in 4/6 Y in Ув in to % in 45L507 Ти" 13 ft біп 0.042 in % 3% in to 7 in 3%into7in 546М53 
Starrett Versatix MP 1Ww 15 0.042 in 6/10 3% in to 7 in 3%into7in — 54GM07 
yr 10 ft 0.035 in 8/2 ФіпіюЙіп %into%in  54GP12 iw 15 ft 4 in 0.042 in % S%into7in  3%into7in 546М57 
И" 10810%іп 0.035 in 8/12 Yinto%in Yinto%in 546Р16 Т" 15 ft 8 in 0.042 in 6/10 3% in to 7 in 3%into7in 546М10 
x 10#5іп ^ 0.035 in 8/12 Yinto%in Yinto%in 546Р13 TW 16 0.042 in % 3% in to 7 in 3%into7in 546М60 
y 10 ft 0.035 in 10/4 . into іп “into Zin 54GP64 ШІ 17 ft6 in 0.042 in 4/6 3% in to 7 in 3%into7in 546М47 
yr 10# 10% іп 0.035 in 1044 Міпію іп “into “іп 54GP73 iw 18 ft біп 0.042 in 4/6 3% into 7 in 3%into7in 546М48 
К 10ft3in 0.035 in 1044 Міпіəю біп “into win 54GP67 ТУ" 15 ft біп 0.05 in EA 3% into 7 in 3%into7in 546М72 
W 10#9іп ^ 0.035 in 10/14 Иіпіо іп И іпїо “іі 546РТ1 Ту" 17 0.05 in 4/6 3% in to 7 in 3%into7in 546М78 
y 11ft 0.035 in 1044 Иіпіо біп “into 72 іп 54GP76 Т" 19 0.05 іп % 3% in to 7 in 3%into7in 546М67 
y 11ft4in ^ 0.035 in 1044 Иіпіо біп Yinto Zin 546Р78 For Steel & Steel Alloys 
К 11ft5in 0.035 in 1044 Иіпіо біп “into win 54GP79 Lenox QXP 
yr 83 in 0.035 in 1044 Иіпіо іп “into%in 546Р29 ти" 6 in 0.042 in 4/6 YA in to % in 3A in to 2 in 5WDH3 
x 83% in 0.035 in 1044 Иіпїо “іп “into%in 546Р30 Ти" 12 0.042 in % 1іп102%іп 5intoi0in _ 5WDH6 
yv 84 in 0.035 in 10/14 Иіпїо іп И іпїо “іп _ 54GP31 Tw 12ft6 in 0.042 in 4/6 Va in to % in 3A in to 2 in 5WDJO 
yv 85 in 0.035 in 10/14 Иіпїо біп “into%in 546Р32 TW 13 ft біп 0.042 in % Жіп to 1 in 2 in to 5іп 5WDKO 
y 92 in 0.035 in 10/14 Иіпіо іп “into%in 546Р34 TW" 14 ft 11 in 0.042 in % YA in to 34 in 3A in to 2 in 5WDTO 
EA 92% in 0.035 in 1044 Иіпіо “іп “into%in 546Р35 Ти" 14% біп 0.042 іп % Yin to % in 3A in to 2 in 5WDK9 
yr 93 in 0.035 in 1044 Иіпіо “іп “into“%in ^ 54GP36 TW 0.042 in 4/6 Va in to % in Yin to 2 in 5WDL1 
yr 93% in 0.035 in 8/12 Yeinto?4in vinto% in 54GP03 ДІ 15 ft 4 in 0.042 in 4/6 TA in to іп 3A in to 2 in 5WDR5 
yr 96 in 0.035 in 1044 Иіпіо біп Міпіс “іп 546Р40 ти” 15ft6in 0.042 in 4/6 YA in to 34 in 3A in to 2 in 5WDL6 
W 97 in 0.035 in 8/12 hinto% in into % in 54GP05 Ти" 16 0.042 іп 4/6 Va in to іп 34 in to 2 in 5WDP1 
yr 987 in 0.035 in 10/4 Иіпіо іп “into “іп 546Р43 Ty" 18 ft 6 in 0.042 in ЕД Ye into 1 in 2 in to 5 in 52JR24 
yr 101 in 0.035 in 10/4 Міпіс біп “into “іп 54GP46 iw 19 0.05 in 4/6 TA in to іп 3A in to 2 in SWDN7 
x 107 in 0.035 in 10/4 Иіпїо іп “into Zin 546Р51 10" 192 іп 0.05 іп % % into 1 іп 2 into 5 in SWDPO 
EA 108 in 0.035 in 8/12 Фіпі0 іп Yinto%in 546Р07 Ty" 20 ft біп 0.05 in EA Y intoin 2 into 5 in 5WDR9 
y 110 in 0.035 in 10/14 Иіпіо іп “into%in ^ 54GP53 РН 19 0.063 іп 4/6 У іп to 34 in 3A in to 2 in 464D84 
y 115%іп ^ 0.035 іп 8/2 . Уіпїо іп Фіпію іп 546Р09 For Structural Shapes 
x 116 in 0.035 in 10/4 — WiintoYzin “into Zin 546Р60 Lenox Rx+ li 
EA 117 in 0.035 in 10/4 Иіпіо іп J4into “іп 546Р62 Ty" 11 ft 6 in 0.042 in % Ys in to % in 3A in to 2 in 5XHD7 
T 10 ft 0.035 in 8/12 Фіпіс іп “Yinto%in _ 54GR13 Ty" 12 0.042 in EA Ye into Тіп 2 into 5in 5SWDF3 
ЦЫ 10# 10% іп 0.035 іп 8/12 Ў іпїо іп Фіпі іп — 54GR16 TW 13 ft біп 0.042 in 4/6 TA in to іп 3A in to 2 in 5WDA9 
ig 10 ft 0.035 in 1044 Yinto%in “into іп 54GR53 TW 14 ft 11 in 0.042 in 4/6 TA in to іп 3A in to 2 in 5WDC9 
T 10#1іп ^ 0.035in 10/14 Иіпіо іп 4into'in ^ 546854 Ty" 14 ft 3 in 0.042 in % Ys in to % in 3A in to 2 in 5WDF6 
T 1081%іп 0.035 in 1044 Иіпїо іп Yainto%2in ^ 54GR55 Tw 14 ft біп 0.042 in ЕЛ Ў into 1 in 2 in to 5 in 5WDC5 
il 10810іп 0.035іп 1044 Иіпіо іп И іпїо біп ^ 546862 Ти" 15 0.042 in % Yin to іп 3A into 2 in 5WDD2 
T 10ftitin 0.035 іп 1044 Иіпіо in “into іп 54GR64 A 15 ft 4 in 0.042 in 4/6 TA in to іп J in to 2 in 5WDD4 
T 10811%іп 0.035 in 1044 Иіпіо “іп “into%in ^ 546865 ти" 15ft6in 0.042 in 4/6 YA in to 34 in 3A in to 2 in 5WDD7 
T 11ft 0.035 in 8/12 Winto%in білі іл — 54GR18 Ти" 16 0.042 іп 4/6 Va in to іп 34 in to 2 in 5WDD9 
Т: 118 0.035 іп 1044 МіпіюФіп “into%in ^ 546866 TW 17ft6in 0.042 in % YA in to 34 in Yin to 2 in 5WDF2 
T 12 ft 0.035 in 1044 Иіпїо іп “into%in ^ 540877 1 18 ft 2 in 0.05 in 4/6 TA in to іп 3A in to 2 in SWDE1 
T 13 ft 0.035 in 8/12 Ў іпіо іп Y2into?iin  54GR26 Ту" 19 0.05 in % YA in to % in ¥% into 2 in 5WDEG 
T 96 in 0.035 in 8/12 7 іпїо іп Yinto%in  54GR04 Т7" 20 ft біп 0.05 in % Yeinto Тіп 2 into 5in 5WDE7 
T 9675 in 0.035 in 10/14 Иіпіо іп “into%in _ 54GR38 Starrett Versatix MP 
le 97 in 0.035 in 10/14 Міпію іп “into біп _ 546839 ЛІ 11% 6 in 0.042 in 6/10 34 in to 1 in 3A in to 1 in 54GT87 
T 97% in 0.035 in 10/14 Иіпіо біп “into%in 546840 ти" 13ft6 in 0.042 in % Tinto 17^ in Тіп їо 1 їп 546178 
T 104% in 0.035 in 1044 Міпію іп “into%in — 546841 Ти" 15 0.042 іп 4/6 170 іп їо З іп 1% іпїо ЗУ іп 546Т70 
Т! 106 іп 0.035 іп 10/4 Иіпіо “іп “into “іп _ 546843 Tw 15 ft4 in 0.042 in 6/10 Yin to Тіп Yintotin 5460192 
1" 108 іп 0.035 іп 1044 Иіпїо біп Иіліп “іп ^ 54GR45 TW 16 0.042 in 4/6 1%іпі03%іп 1%into3%in 546Т74 
T 109 in 0.035 in 1044 Иіпіо біп Міпіс “іп  54GR46 T" 16 ft5 in 0.042 in % Tinto Y^ in Tintoi/2in 5460184 
T 114 in 0.035 in 8/12 Yinto%in Yinto%in — 54GR10 Ти" 21 0.042 іп % Tinto 1% in Tinto 1% in 54GT86 
T 114%in 0.035 in 10/4 Иіпіо “іп “into “іп _ 546848 Ту" 17 ft 6 in 0.05 in 46 i%intosZin 1% іпіо 37 іп 546006 
T 119% in 0.035 in 1044 Иіпіо “іп “into іп 54GR52 iw 18 ft 10 in 0.05 in ЕЛ 7 in to 10 in 7 in to 10 in 54GT94 
*Carbide tipped TW 27 0.05 in ЕЙ 3%into7in  3%into7in 546004 
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MACHINING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Band Saw Blades 


CARBON HARD BACK 


CARBON FLEX BACK 


Hard Backing 


4WU5O 
Flex Back 
6RA83 Morse 

Wood-Cutting Band Saw Blades THE М. К. MORSE COMPANY Blade Teeth For Material Cutting Item 

» Carbon steel tipped Hard Beck Length Thickness рег Inch Width Edge Style No. 
For use in vertical band saws that operate at higher speeds required for cutting Жіп 12 ft 6 in 0.025 in 10 % in to Yo in Hoo! 6RPK4 
wood. Flex-back blades absorb shock at high speeds to resist fatigue better ГАШ 92% in_0.025n_14 into 2 in a nun 
: 1 А А JA in 93 in 0.025 in [] 17 in to 21^ in Hoo 4WU48 
than hard back blades. They are best suited for cutting soft wood and making Ti in 93in 0.025 in 14 Yin to 2 in Hoo 4WU32 
curved cuts. Hard-back blades make straight cuts and are used when high an a ain 0025 in 14 ee 02 Ш Hoo pin 
force or pressure is applied to the blade as material moves past the blade, such Se 93m TOT Е ТОО Hon БҮГҮ? 
as when cutting hard wood, mild metal, and large workpieces. They are usually Kin 93 in 0.032 in 6 Tin to 2%in Ноо 4WU30 
i Ye in 93% in 0.025 in 14 Ye into 2 in Hoo 41028 
used at slower speeds than flexible back blades. Wa ЕШ 209911 D wooo Hea 15125 
Blade Teeth For Material Cutting Item Vb in 10 ft 0.025 in 14 Yin to 2 in Hoo 4WE43 
Width Length Thickness — per Inch Width Edge Style No. Y in 11 ft1 in 0.025 in 6 170 in to 2% in Hoo 4WE64 
Flex Back Ens Т Үзіп 12ft6in 0.025 in 4 2 into 3/4 in Hoo 4WE79 
Ya in 12 ft 6 in 0.025 in 4 1% in to 4 in Hook AVY18 Ya in 12 ft 6 in 0.025 in 10 36 in to ^ in Hoo AWE80 
Ya in 12 ft 6 in 0.025 in 6 1% in to 4 in Hook AVY19 Ve in 12 ft6 in 0.025 in 14 Ve in to 2 in Hoo 4WE81 
Ya in 93 in 0.025 in 6 17 in to 4 in Hook 4VY92 V in 14 ft 8 in 0.025 in 14 Ye into 2 in Hoo 4WUS0 
Ya in 93 in 0.025 in 10 Vb in and up Hook AVY93 Ye in 64% in 0.025 in 10 % in to % in Hoo 4WE98 
VATI 937^ in 0.025 in 4 194 in to 4 in Hook 4VY68 Yin 64% in 0.025 in 14 Ye into 2 in Hoo! 4WE99 
Ya in 93% in 0.025 in 6 17 in to 4 in Hook AVY69 Ya in 64% in 0.025 in 18 36 in to ^ in Hoo 4WU12 
Ya in 93% in 0.025 in 6 1% into 4 in Skip AVY73 Ve in 68 in 0.025 in 14 Ve in to 2 in Hoo 4WU14 
Ya in 93% in 0.025 in 10 Y2 in and up Hook AVY70 Yo in 68 in 0.025 in 18 Ув in to 34e in Hoo 4WE96 
Ya in 93% in 0.025 in 14 Y4 in to Yin Hook AVY71 Y in 921^ in 0.025 in 14 Y2 into 2 in Hoo 4WU20 
Уд in 105 in 0.025 in 10 Y2 in and up Hook 4WA24 Y in 93 in 0.025 in 10 36 in to ^ in Hoo 4WU35 
36 in 12 ft 6 in 0.025 in 4 1% in to 4 in Hook AVY22 Y in 93 in 0.025 in 14 Yo into 2 in Hoo 4WU36 
¥ in 93 in 0.025 in 6 1% in to 4 in Hook AVY96 Ve in 93 in 0.025 in 18 Vs in to 3e in Hoo 4WU40 

% in 93 in 0.025 in 14 YA in to V^ in Hook AVY98 Yo in 93% in 0.025 in 6 11 in to 21^ in Hoo 4ҮВ21 
36 in 93% in 0.025 in 6 17 in to 4 іп Hook AVY75 Y in 93% in 0.025 in 10 36 into /^ in Hoo 6YGA9 
38 in 93% in 0.025 in 8 1in to 3 in Hook AVY76 V in 93% in 0.025 in 18 V in to %6 in Hoo 6YGCO 
36 in 93% in 0.025 in 14 Y4 in to ^ in Hook AVY78 Y in 93% in 0.025 in 18 Ув in to %e in Hoo 4YB29 
Ye in 11ft 0.025 in 14 Yin to Ve in Hook AVY13 Ve in 100 ft 0.025 in 6 1¥% in to 2% in Hoo 4YB38 
vein 12 ft 6 in 0.025 in 4 1% in to 4 in Hook G2034 Ya in 100 ft 0.025 in 10 36 in to 1^ in Hoo 2CDN7 
Vo in 64% in 0.025 in 14 Y4 in to Yin Hook AVY38 Y in 105 in 0.025 in 6 11 in to 2 in Hoo 6YGDO 
Vo in 64% in 0.025 in 18 Vs in to 4 in Wavy 6RA83 Vb in 108 in 0.032 in 6 170 into 21^ іп Hoo 4WU63 
Yo in 64% in 0.025 in 24 О іп їо Yin Ноок AVY35 34 in 10ft10%in 0.032іп 14 Ye into 2 in Wavy 4WE52 
ve in 89^ in 0.025 in 14 Уд in to Ve in Variable 5JDY8 Ya in 11 6 in 0.032 in 10 36 in to ^ in Hoo AWE66 
vein 93 in 0.025 in 4 1% in to 4 in Skip AWA12 Ya in 11 ft 1 in 0.032 in 14 Yo into 2 in Hoo 4WE63 
ЛШ 93 in 0.025 in 18 Vs in to Жіп Hook 4WA11 Ya in 11 ft 6 in 0.032 in 14 Y2 in to 2 in Hoo 4WE67 
Vo in 93% in 0.025 in 4 1% in to 4 in Skip AVY85 3A in 14 ft 8 in 0.032 in 14 Yo in to 2 in Hoo 4WE93 
Yo in 93% in 0.025 in 6 17 in to 4 in Hook AVY81 ГАШ 93 іп 0.032 іп 10 % in to /^ in Hoo 4WU44 
Vin 93V» in 0.025 in 6 17^ in to 4 in Hook 6YGA8 Ain 93 in 0.032 in 14 Y2 into 2 іп Hoo 4WU45 
Yo in 93% in 0.025 in 10 Ye in and up Hook 4VY82 Эд in 93 in 0.032 in 14 Yin to 2 in Ноо 4WU65 
Ye in 93^ in 0.025 in 14 VA into % in Hook AVY83 Зд in 101 in 0.032 in 14 Vb in to 2 in Hoo 4WUS6 
vein 100 ft 0.025 in 14 Y in to Yin Hook 2CDN8 Эд in 106% in 0.032 in 14 Yo into 2 in Hoo 4WU52 
Vo in 105 in 0.025 in 6 17 in to 4 in Hook AWA27 34 in 114 in 0.032 in 14 Yo into 2 in Hoo 4YB34 
Vin 105 in 0.025 in 10 V» in and up Hook 4WA28 Жіп 115% in 0.032 in 14 Veinto2 іп Hoo 4WU67 
3A in 93 in 0.032 in 6 17 in to 4 in Hook 4WA13 1in 10f10%in 0.035 in 10 36 in to 1⁄2 in Hoo AWES4 
3A in 93 in 0.032 in 10 Y2 in and up Hook 4WA15 1in 11ft6in 0.035 in 6 1% in to 2% in Hoo 4WE71 
3A in 93in 0.032 in 14 Y in to Yin Hook 4WA16 1in 11 ft 0.035 in 10 36 in to ^ in Hoo AWE60 
3A in 93 in 0.032 in 18 Vs in to ^ in Hook 4WA17 tin 11 ft 6 in 0.035 in 14 Ye into 2 in Hoo AWE74 
Эд in 93% in 0.032 in 4 1% in to 4 in Hook AVY86 _ 1in 11 ft 0.035 in 14 Yo into 2 in Hoo 4WE61 


CARBIDE GRIT CONTINUOUS CARBIDE GRIT GULLETED 


Continous-Edge Gulleted-Edge 
6XFZO 6XFZ1 
Blade Teeth For Material Item 
\/ Width Length — Thickness per Inch Thickness Width No. 
M Continuous-Edge 
— JORSE Yin 93 in 0.025 in ‘Ao Ye in to Ув in Yeinto 2in 6XFZ5 
Vain 93 in 0.02 in Tho Vie in to V6 in Yo in to 2 іп 6ХЕ20 
П Tin iiftiin ^ 0.035 in РА YeintoYéin _ ‘%into2in | 6XGA2 
Band Saw Blades for Ceramic, килиш Сиса: 
H іп 10 ft 0.025 in Tho Vie in to % in Ve in to 2 in 6XGA0 
Composites & Cast Iron Yo in 10 ft 0.025 in Tho Ye in to % in Ye in to 2 іп 6XFZ8 
" " " : " " " 10 | i i 7, lei teil 1 j i 
Abrasive grit cuts through hard and brittle materials including ceramic, compos- ЕШ іп Oos HO  Aintosin ВРЗ 
ite materials, and cast iron. Continuous-edge carbide-grit band saw blades Ye in 93 in 0.025 in о Ysinto іп Yinto2in 6XFZ1 
have carbide grit on the entire length of the blade. They leave a fine edge on A in URS in 0082 Ш ie 2 Уә n. - à as | SULT 
Я й б > 4 In In H in 16 In to 7s In ? In to 2 In 
stone, glass, and thin, brittle material. Gulleted-edge blades have grit on the іп 93 in 0.032 in m от ein to Dn 6XFZ6 
cutting teeth and semicircular gaps between the teeth to cut thick material, cast ¥% in 93 in 0.025 in To Vs in to Жіп Vin to 2 in 6XFZ2 
iron, and composite materials. tin 11 ft 0.035 in Ao Vs in to Ув іп Ye into 2 in 6XGA1 
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MACHINING 
Band Saw Blades 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


bete Hook Tooth 
газа Yi TER 45KY51 
= Meatku fc E 
Starrett tter 


Band Saw Blades for Cutting 


Meat and Frozen Food 


» Bimetal tip 

Food-safe blades cut meat, fish, and produce in large- and small-scale food 
processing and butchery applications. Hook-tooth blades cut frozen foods and 
bone-in meat. Scalloped-tooth blades have a serrated edge for cutting soft 
foodstuffs like cheese, vegetables, and fresh meat. They also cut through soft, 
non-food materials such as foam, paper, and rubber. 


Blade For Material Item 

Width Length Thickness Teeth per Inch Thickness Width No. 

Hook Tooth 

Starrett CarcassKutter 
3A in 9ft4in 0.022 in 4 37 іпіо 7 іп 3%into7in 45КҮ57 
3^ in 10 ft 7^ in 0.022 in 3 7into10in 7into10in 45КҮ80 
¥ in 11 ft 1 in 0.022 in 4 8%into7in 3/2 іпіо тіп 45КҮ88 
34 in 119 in 0.022 in 4 37 іпіо Тіп 3%into7in 45КҮ69 

Starrett MeatKutter 
ye in 10ft4in 0.022 in 3 38%into7in 3%into7in 45КҮ70 
% in 10 ft 6 in 0.022 in 3 3 into7in 3⁄2into7in 45КҮ75 
ye in 10 ft 8 in 0.022 in 3 37 іпіо 7 іп 3%into7in 45КҮ82 
ye in 10#6 іп 0.022 іп 4 3/0 іпіо 7 іп 3%into7in 45КҮ76 
іп 10 ft 8 in 0.022 in 4 38%into7in 3%into7in 45КҮ83 
% in 10ft4in 0.022 in 4 3⁄2 into7in 3%into7in 45KY71 
іп 10 ft 6 in 0.025 in 3 3v into7in 3%into7in 45КҮ78 
іп 10 ft 4 in 0.025 in 3 3» іпіо 7 іп 3%into7in 45КҮ7З 
ye in 10#6 іп 0.025 іп 4 3/0 іпіо 7 іп 3% іпіо7іп_ 45КҮ79 
іп 11 ft 10 in 0.022 in 4 З3%іпіо Тіп 3%into7in 45КҮ95 
% in 11 ft 10 in 0.025 in 3 3v into7in 3/2 іпіо тіп 45КҮ97 
% in 12 ft 10 in 0.025 in 3 3 into7in 3/іпі0/Гіп 45К703 
іп 98 іп 0.022 іп 3 3/0 іпіо Тіп 3%into7in 45КҮ51 
іп 98 іп 0.022 іп 4 З3%іпіо Тіп 3%into7in 45КҮ52 
% in 98 in 0.025 in 3 38%into7in 3%into7in 45КҮ54 
% in 98 in 0.025 in 4 3v into7in 3⁄2into7in 45КҮ55 
іп 118 in 0.022 in 4 37% into7in 3/2 іпіо тіп 45КҮ64 
34 in 118% іп 0.022 іп 3 7into10in 7into10in 546Е85 

Scalloped Tooth 

Starrett Band Knife 
% in 10ft6in 0.022 in 7 6in 6in 45KY77 
ys in 10 ft 4 in 0.022 in 7 6in 6 in 45KY72 
ys in 11 ft 10 in 0.022 in 7 6in 6in 45KY96 
ys in 12 ft 10 in 0.022 in 7 6in біп 45К702 
% in 98 in 0.022 in 7 біп біп 45KY53 
% in 112 in 0.022 in 7 6in 6in 45KY60 
ye in 118 in 0.022 in 7 6in 6in 45KY65 


General Purpose 
Metal Cutting 
4WA50 


MATRIX Il 


eee MATRIX I %Ң 


CARBON FLEX BACK 
LENOX% 


Wood 
6YFV9 


Morse 


THEN. K MORSE COMPANY 


Band Saw Blade Coil Stock 


This unwelded stock forms custom-length blades to eliminate the lead time 
of a custom order. It can be cut to length and welded with a band saw blade 
welding tool. Coil stock is used in blade houses and other facilities with 
in-house blade welding services. 


Blade ^ Teeth Blade Coil For Material Item 
Width — perInch Thickness Length Thickness Width Brand No. 
General Purpose Metal Cutting 
JA in 5/7 0.025 in 100% "лв in to % in Vb into 2 in Morse — 6YPF5 
Vin 14/18  0.025in  100ft 0 in to s in 0 in to ^ in LENOX 416857 
Ye in 5/7 0.025 in 100% Ув іп to зіп Ve into 2 in Morse 4WA50 
Y in 10/14 0.025іп 100% Ys in to % in Ya into 2 in Morse 4WA51 
Y in 18 0.025 in 100% — Yinto%in Morse 4WA47 
Yin % 0.025іп 100% Ув in to 54e in Yinto2%in Morse 6YPFA4 
іп % 0.025in 1001 Ув in to ^e in Эд іп їо 27 іп Morse  4WAS2 
Ya іп 5/7 0.035 in 100% Ув іп to 6 in Ve into 2 in Morse _ 4WAS3 
3^ іп 5/7 0.035 in 100% Ys in to % in Vb into 2 in Morse — 6YPF6 
1in 75 0.035 in — 250 ft "д in to % in 3A in to 2 in LENOX 416858 
Wood 
Vin 14 0.025 in 1001 == Ve into 2 іп Morse  4WE44 
Ya in 14 0.025 in 100% YA іп to Y^ in YA in to V^ in Morse — 6YFV7 
36 in 14 0.025 in 100% = Ya into 2 in Morse 4WE45 
Ув in 14 0.025 in 100% 2% in to 3 in YintoY%in Morse — 6YFV8 
Yin 6 0.025 in 1008 = 1/0 іп їо 272 іп Morse  6YFV4 
V in 10 0.025 in — 100 ft — % in to % in Morse — 6YFV5 
Yin 14 0.025 in 100% = Ya into 2 in Morse — 4WE46 
Yo in 18 0.025 in 100% 1into2in Yinto%in Morse — 6YFV6 
Эд in 8 0.032 in — Yinto1 Yin —4intot ^in Morse 60ЕМ40 
3^ in 14 0.025 in — 100 ft = % into 2 іп Morse 4М/Е47 
Эд in 14 0.025 in — 100 ft 2% into 3 in Уд in to Ve in Morse 6YFV9 
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4TJ96 


Morse 


THE M.K. MORSE COMPANY 


шай 


Blade Welders and Tension Gauge 


Blade Welders—Weld carbon and Blade Tension Gauge—Quickly 
bimetal blades. Include self-contained ^ measures blade tension while the 


grinder. blade is on the machine. 
kVA w Thickness Amps Item 
Rating (in.) (in.) Al Voltage Brand No. 
Blade Welders 
1.2 Veto ^ 0.020 to 0.035 8 120V AC Dayton 4TJ96 
42 Vo to 34 0.020 to 0.035 20 240V AC Dayton 6A489 
Blade Tension Gauge 
Calibrated to measure in.-Ib. and kg/cm? Morse 2CDN9 


idi 


Roller Head Stands 


Chrome-plated steel rollers 
with double-sealed ball bear- 
ings. Mounting holes in base. 
Horizontal and "V" heads are 
interchangeable on common 
base. 


"V" Roller Head—Used 

to support bar stock, pipe, 
tube, conduit, or other round 
material. Two 2" x 5" rollers 
accommodate material from 1" 
to 18" in diameter. 


"V" Roller Head 
62765 


Horizontal Roller Head— 
Used to support bar stock, 
sheet metal, beams, or other 
flat material. Single 2" x 14" 
roller protrudes above the head 


casting, allowing use with Horizontal Roller 


з : Head 6A819 
material wider than the roller. 27 
Load Height Item 
Description Capacity Range w No. 
"V" Roller Head With Stand 2000 Ib. 23" to 38" 14" 62765 
Horizontal Roller Head With Stand 2000 Ib. 2314" to 37" 16%" 6A819 
5EGD4 
LENOX 4. 
Provide excellent cooling and 
lubrication when machining 
a wide variety of metals. Do 
not contain chlorine, sulphur, 
silicone, or carcinogens. 
1GAL. | 5 GAL. | 55 GAL. 
Item Item Item 
Description No. No. No. 
Semi-Synthetic Fluid 5EGC7 | 5EGC8 | 5EGC9 
Synthetic Oil for Spray Application, Blue, For Nonferrous Metals — 5EGD4 — 
Synthetic Oil for Spray Application, Green, General Purpose 5EGD5 | 5EGD6 — 
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MACHINING 
Ironworks, Combination Machines & Box Brakes 


E 7 ани ir Eternal 
Ironworkers METALpro (ШӘ MNRE e JET Hydraulic 
Generate high-pressure hydraulic force to pump to drive different metal-forming actions. fed ie 


perform different metal-forming actions such 
as punching, shearing, forming, bending, 
pressing, and notching on thick plate metal, 
angles, and bars. They have separate tooling 


stations for each function and accept compat- 


ible add-on stations for additional functions. 
Hydraulic Ironworkers have a hydraulic 


Ironworkers with External Hydraulic 
Power Output use a hydraulic pump to drive 
different metal-forming actions and an exter- 
nal output to power other compatible hydraulic 
tools. They eliminate the need for a separate 
hydraulic power unit to run additional tools 
such as benders, rollers, and presses. 


Hydraulic 
15V750 


External Punch Flat Bar Shear 
Hydraulic No. of Punch Capacity Throat Notcher Capacity Mfr. Item 
Output Force Included Tool Types Stations — Mild Steel Depth Capacity Mild Steel Mild Steel Тоо! Series Brand Model No. 
Hydraulic Ironworkers 
115V AC ; Single-Phase 
45 Tonf Punch 2 — 3% in — — MP Metalpro MP4500FS 1UC51 
50 Tonf 2 — 3% in — — MP Metalpro МР5000Ғ5 49LX78 
230V AC ; Single-Phase 
50 Tonf Angle Shear, Flat Shear, Pipe Notcher, 5 75 in x Vain біп 2inx3.5inx0.281in 10іп x 0.375 іп SW Baileigh Industrial SW-501 15V750 
62 Tonf Punch, Round Shear, Square Shear 5 1 V6 in x36 in 8in 2іпх3.Біп х0.312іп 13.5inx0.5 in SW Baileigh Industrial SW-621 31XW02 
230V AC ; Three-Phase 
66 Tonf Punch 5 — 97s in — — MSIW Marvel MSIW66S 419J32 
192 Tonf 5 — 24 Vis in = MSIW Marvel MSIW192DX 419542 
460V AC ; Three-Phase 
60 Tonf 5 = 10 in — — MSIW Marvel MSIW60D 419J35 
93 Tonf Punch 5 — 14in — — MSIW Marvel MSIW93D 419J39 
192 Tonf 5 -- 24 Зв in -- -- MSIW Marvel MSIW192DX 419J43 
Ironworkers with External Hydraulic Power Output 
230V AC ; Single-Phase 
50 Tonf Punch 4 % in 7 in — — IW50 Edwards 1W50-1P230-AC500 530К32 
55 Tonf 4 Ys in 7 Ve in IW55 Edwards IW55-1P230-AC500 530К34 
230V AC ; Three-Phase 
60 Tonf 4 3A in 875 in — — IW60 Edwards IW60-3P230-AC500 530К37 
65 Tonf Punch 5 3A in 9% in — — IW65 Edwards IW65-3P230-AC600 530К39 
100 Tonf 5 1in 11 in — — IW100DX Edwards IW100DX-3P230-AC800 53DK45 
460V AC ; Three-Phase 
50 Tonf 4 in Тіп -- -- ІМ50 Jet IW50-3P460-AC500 561776 
60 Tonf Punch 4 3^ in 875 in — — TW60 Jet ІМ/60-3Р460-АС500 561778 
100 Топ! 4 Tin Tiin — 1W100 Jet IW100-3P460-AC600 561781 
Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
Accessories 
Add-On Notcher Stations 
Angle Notcher Type Compatible Model IW100, W120 Edwards АС0126 53DK90 
Pipe Notcher Type Compatible Model ELT65110, ІМ/120, IW55 Edwards АС0925С 530105 
Add-On Press Brake Stations 
Compatible Model: MP4000, MP4000FS, MP4500FS, MP5000FS Metalpro MP4510 1UC52 
Cutting Gauges & Backstops 
Compatible Tool Series: 100 TON, 100 TON Deluxe, 120 TON, 25T, 40 TON C, 50 TON, 55 TON, 60 TON, 65 TON, 75 TON, Elite 110, Elite 110/65 Edwards PR135 53DK70 
Compatible Tool Series: 100 TON, 100 TON Deluxe, 120 TON, 50 TON, 55 TON, 60 TON, 65 TON, 75 TON, Elite 110, Elite 110/65 Edwards AC1011 53DK69 
Hydraulic Power Units 
230V AC Single-Phase, 5 hp Edwards НАТ001 530К57 
230V АС Three-Phase, 5 hp Edwards НАТ002 53DK58 
Punching Dies 
Compatible Model: MP4000, MP4000FS, MP4500FS, MP5000FS, 1⁄4 in Die Size Metalpro MP8000 32J49 
Compatible Model: MP4000, MP4000FS, MP4500FS, MP5000FS, % in Die Size Metalpro MP8004 37151 


= А А Dayton} 
Manual Sheet Metal Combination Machines ШЕТ, 


Feature separate tooling stations for each function and eliminate the need for individual, dedicated-purpose machines. 
Suitable for cutting, bending, or rolling lighter-gauge sheet metal than hydraulic-powered ironworkers. 


Brake Capacity Shear Capacity Roller Capacity Maximum Item 
Mild Steel Mild Steel Mild Steel Finger Width Bend Angle Brand No. 
Shear, Roller 
20 ga 20 ga 20 ga Tin, 1 Y^ in, 2 in, 2 “іп, 4 in, 7 in, 9 in, 10 in, 15 in 90° Baileigh Industrial 31Х/62 
Shear, Roller, Bender 
16 ga 16 ga 16 ga Tin, 1 Y^ in, 2 in, 2 % in, 4 in, 7 in, 9 in, 10 in, 15 in 90° Baileigh Industrial 151785 
19 ga 19 ga 19 ga Tin, 2 in, 3 in, біп, 8 in, 10 in 90° Dayton 13W869 
20 да 20 Е 20 a 2'in, 3'in, біп, 8 in, 10 in 150° et 42W892 Shear, Roller, Bender 
20 ga 20 ga 20 ga 1 in,2 in, 2 Ve in, 4 in, 7 in, 10 in, 12 in 150° Jet 42W893 15V785 


ШАШЫ WE] (NET 


access to power. Hydraulic Box and Pan Brakes have 
hydraulic cylinders to apply force to clamp the top beam and 
lift the folding bar to make more controlled bends with less 
effort than manual brakes. They are used for longer bends and 
thicker materials than manual brakes. 


Box and Pan Brakes 


Have a segmented, top beam that can fabricate multiple bends 
in sheet metal workpieces and form boxes, trays, and pans. 
Manual Box and Pan Brakes need manual effort to clamp 
the top beam and lift the folding bar to make bends in sheet 
metal. They are commonly used in areas or on jobsites without 


Sheet Metal Sheet Metal Sheet Maximum 
Capacity Capacity Capacity Bending Bend Item 
ringer Style Mild Steel Stainless Steel Aluminum Length — Angle Finger Width Brand No. Manual 
Manual Box & Pan Brakes 13W877 
Hand Lever 
Top and Bottom Edge 12 ga 18 ga 8 ga 51 in 135* 3in, 4 in, 5 in, 20 in Dayton 131/877 
12 да 16 да 10 да 48 іп 1359 3 in, 4 in, 5 in, біп Baileigh Industrial 31XT93 
12 ga 16 ga 10 ga 96 in 135° З іп, 4 in, 5 in, біп Baileigh Industrial 18Ғ316 
12 ga 18 ga 10 ga — 135 ° З іп, 4 in, 5 in Jet 48RJ43 
Top Edge 14 ga 18 ga 10 ga 48 in 135% Зіп, 4 in, 25 in Baileigh Industrial 31XT94 
16 ga 18 ga 14 ga — 135° 2%іп,Зіп, 3 “іп, 4 in, 5 in, біп, 12 in Jet 48RJ42 
16 ga 22 ga 12 ga 30%in 135? 2іп, З іп, 4 in Dayton 13W876 
16 ga 22 ga 14 ga — 135 ° 2 in, Зіп, 4 in Jet 48RJ44 
Hydraulic Box & Pan Brakes 
Foot Pedal, Hand Lever 
10 ga 12 ga 8 ga 48 in 135? Зіп, 4 in, 5 in, 6 in Baileigh Industrial 31XT92 
== 10 ga 12 ga 8 ga 96 in 135? З іп, 4 in, 5 in, 6 in Baileigh Industrial 31XU02 Hydraulic 
12 ga 16 ga 8 ga 96 in 135 ° 3 in, 4 in, 5 in, біп Baileigh Industrial 31XU03 31XT92 
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MAGHINING 
Rollers & Shears 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Sheet Sheet Metal 
Metal Capacity Sheet Maximum Minimum Bottom 
Capacity Stainless Capacity Bending Bend Cone No.of Тор Roller Roller Item 
Mild Steel Steel Aluminum Length Radius Rolling Rollers Diameter Diameter Brand No. 
Electric Plate Rollers 
110V AC, Single-Phase 
— 20 ga 12 ga 50 in 2%in Yes 3 3in 3in  Baileigh Industrial 31XV94 
Я 115/230V AC, Single-Phase 
Electric герге ES 22 ga 14 да 50 in 2i Ys 3 ЕШ zin Jet 18F204 
18F204 yeraune 115/230V AC, Three-Phase 
31XV42 — 22 ga 14 ga 50 in 2in Yes 3 3in 3in Jet 42W899 
220v AC, un NM 12 501 29in Y 3 3i 3i Baileigh Industrial 31XV93 
т = ga ga ІП 4 In es In In alleigh Industrial 
(ПИШ тет шаш 230/460V AC, Three-Phase 
(ШИН LLET) " s ga ! 18 да 12 да 60 in 5'^in Үс 3 3 ^ in 3 ^ in Jet 537094 
" lydraulic Plate Rollers 
Plate and Slip Rollers 220V AC, Single-Phase 
13 ga 16 ga 10 ga 48 in 5%in Yes 3 3V in З іп  Baileigh Industrial 31XV44 
Қ ;. 220V АС, Three-Phase 
Machines feed sheet metal or metal plates between their 3 ga 12 ga 0.312 in 48 in 87&in Үеѕ 3 874 in 87&in  Baileigh Industrial 31XV42 
long, cylindrical rollers to form flat workpieces into rolls. З ga 18 0 Олат 60 ІП 10 yan yes 3 1i d i im Ба НІШ ngus rial 15149 
А " А 8 a Л 
They produce slight curves or tight rolls depending on the ода 14да Tga  72in 8%in Yes 33 5%%вп 5'Увїп Baileigh Industrial 31XV48 
roller positioning, Electric Plate Rollers can roll thinner Мата! Slip Rollers 
plates than most hydraulic models, while Hydraulic 16 gà 20 gà 12704 50m 274m Ys 3 3in 3i] Balleigh Industrial 31XV95 
Plate Rollers can roll thicker plates than most electric 16 ga 20 ga 14 ga 50 іп 2in No 3 3in 3in Jet 18F208 
: 16 ga 22 ga 12 ga 36 in Tin Yes 3 2in 2in Dayton 13W882 
models. Manual Slip Rollers have a hand crank to 16 ga 22 ба 4244  50іп 1i Yes 3 3in 3in Dayton 13W883 
create curves and form rolls in sheet metal. 19 ga 24 ga 15 ga 24 in Yin Ves 3 Ti Tin Dayton 13W881 


Dayton} 
Bead Rollers ШІН: 222 


Machine tools pass sheet metal between two rolling dies to form ridges, steps, and other profile shapes. Bead rollers 
accept compatible forming dies to change profile shapes and create offsets or flanges. Electric Bead Rollers can produce 
more uniform beading and bead heavier-gauge sheet metal than manual models. Manual Bead Rollers have a hand 
crank to turn their dies and add beads to sheet metal. Models can bead lighter-gauge sheet metal than electric models. 


Throat Sheet Metal Sheet Metal Capacity Sheet Capacity Adjustable Item 
Depth Capacity Mild Steel — Stainless Steel Aluminum Depth Stop Includes Brand No. 
Electric Bead Rollers Ў 
24 in 16 ga 20 ga 14 ga Yes Adjustable Depth Stop, Baileioh Industrial 31XU33 
36 in 16 ga 20 ga 14 ga Yes = Baileigh Industrial 31Х/32 
az 36 in 16 г 20 = 14 = Yes Adjustable Depth Stop, Т Industrial — 18F321 
ee M NN, 3 9 9 Roll Holder, Stand 9 
ectric janual Bead Hollers 
31XU32 8 in 18 ga 24 ga 14 ga Yes — Dayton 45J327 
18 in 18 ga 22 ga — Yes (6) Roll Sets, Stand Baileigh Industrial — 31XU34 
А =. u Ce = ІШ Daytoni 
Straight Machining Shears BAILEIGH (зет ШЕШ 
Tools drive their cutting blades through 
sheet metal to leave a clean, straight-edged Maximum. Sheet 25ка! 
Air-Powered cut. They hold the sheets on their table Cutting Metal — Metal 
18F220 between the blades or dies, which press Capacity Capacity Capacity Sheet Back Front | 
of Flat Mild Stainless Capacity Gauge Gauge Adjustable Item 
down to make the cut. LIS Steel а E _ Steel Aluminum Length Length Depth Stop Brand No. 
Р 2 ir-Powered Machining Shears 
Air-Powered Machining Shears—Run 52 in 16 ga 20 ga — E jn E jn Yes — Bai eigh ndustrial IONIT 
i j ga ga — in 4 in — et 
cooler and typically have a long life Foot Pedal Machining Shears 
compared to electric and hydraulic shears. 40in — 19ga 23ga  15ga  30in 37in Yes . Dayton  13W872 
Shears cut heavier-gauge sheet metal with EUR. RUE га 20 Ја 12 fa іі 20п __Yes_Baileigh Industrial 31Х/64 
Foot Pedal less effort than manual models. 6ga 2104 1804  30in 37in Yes Dayton 13W878 
13W878 uM Hydraulic Machining Shears Е , . Rs p 
Foot Pedal Machining Shears—Have a 049 іп 12 да 0.312 in 2 Ей іп 39 Ed in No Baleigh ndustrial D 
pedal that operators press down to engage 52 in 1095 13 ti 7 Е Ain 24 in — No Baileigh ndustrial 31XV75 
| the cutting blades. They leave both hands ga 16 да 18 Е Е in 33% in NO Baileigh ndustrial 151784 
free to position and hold the sheet metal. 1022—1322 n ШЭП д. Саша га 
i ga 13 ga 7 ga 24in 24іп No Baileigh Industrial 31XV78 
Í Hydraulic Machining Shears—Use 60in да —18ga 12ga  24in 24in No Baileigh Industrial 15V783 
Я : й 80i 10 ga 13 ga 8ga 23%іп 39 іп No Baileigh Industrial 31XV82 
hydraulic power to operate their cutting ІП 1004 130а 8да 24in 24іп No Baileigh Industrial 31XV81 
j 100 in 10 ga 16 ga 10 ga 24іі 24іп No Baileigh Industrial 31XV65 
Hydraulic blades. They make clean cuts with great "mes sin —3gi 0.628 in 31:2: 3996 m — No — Baileigh Industrial 31XV71 
15V784 force to speed production. 10ga 1604 70  24in 24in No Baileigh Industrial 31XV67 


Rotary and Straight Blade Bench Shears 


Manual shears use their cutting blades to 


Slice through sheet metal and are worktable 


mountable. Their throatless design allows 
long cuts along the edges of materials 


Sheet Metal 
Capacity Mild Steel 
Rotary Blade Bench Shears 


14 ga 
Straight Blade Bench Shears 


Stainless Steel 


Rotary Straight 
Blade Blade 0.236 in 10 ga 
31XV23 13W879 6 ga = 
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Sheet Metal Capacity 


Find even MORE on Grainger.com? 


Rotary Blade Bench Ѕһеагѕ— 01! sheet 
metal between their cutting wheels to make 
straight, curved, and irregular cuts.Shears 
are commonly used to make rounded and 
intricate cuts to shape workpieces. 


Sheet Capacity 
Aluminum Shearing Length 
14 ga — 
0.331 in — 
5 ga 5 Vin 


Straight Blade Bench Shears— 
Make straight cuts by pressing 
their blades through metal sheets, 
thin plates, tubes, and bar stock. 


Item 

Brand No. 
Baileigh Industrial 31XV23 
Dayton 13W879 
Baileigh Industrial 45AW46 
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Shrinker Stretchers 


Compress sheet metal to form inside curves or expand it to form outside 
curves. Their jaws clamp onto material and either pull it together to 
shrink it or push it apart to stretch it. Stretchers are typically used to 
curve workpieces that already have a right-angle bend, especially 

when forming patch panels for door frames, windshield channels, trunk 
gutters, and other automotive and framing applications. 


Foot Pedal Shrinker Stretchers—Pedal is pressed down to engage 
the jaws and add a curve to workpieces while both hands are free to 
position and hold the material. They can shape heavier-gauge sheet 
metal than hand-operated models but lighter gauges than hydraulic 
units. 


Hand-Operated Shrinker Stretchers—Hand lever manually engages 
the jaws and adds a curve to workpieces. They shape lighter-gauge 
materials than foot pedal and hydraulic models. 


Hydraulic Shrinker Stretchers—Deliver a powerful downstroke for 
greater forming force than manual machines. Tools shape heavier-gauge 


MACHINING 
Punches, Stretchers, Notchers & English Wheels 


A Hand- 
\ Hydraulic 
\ Орегаїеа 
| 454328 31XV24 
a г 
Sheet Metal Sheet Metal Sheet 
Capacity Capacity Capacity Throat Jaw Item 
Mild Steel Stainless Steel Aluminum Depth Width Brand No. 
Foot Pedal Shrinker Stretchers 
16 ga 22 ga 12 ga 8in 2in Dayton 45J331 
16 ga — 14 ga біп 1%іп  Baileigh Industrial 18F322 
18 ga — 16 ga 1 іп 2іп Baileigh Industrial 31Х/26 
Hand-Operated Shrinker Stretchers 
18 ga 22 ga Tin 19 in Woodward Fab 30NX68 


18 ga 24 ga 14 ga {in 1% in Dayton 454328 
Baileigh Industrial 31Х/25 


sheet metal than manual models and reset more quickly between -——— 13 3n znin 
strokes to speed production. 14 ga — 12 ga 6in 2in Baileigh Industrial 31Х/24 
Sheet Metal Punches ///27 
Used to cut clean, accurate holes in flat metal sheets and plates. They hold workpieces in the throat of 
the tool and drive a punch through the material and into a die to create a hole. Punches accept different 
punch and die sets to make holes of the desired shape and size and are commonly used to punch holes 
in automotive panels and manufacturing components. ITANE 
Manual Sheet Metal Punches—Hand lever drives the punch as it cuts holes in light-gauge sheet h TC 
metal and plates. a - e er 
Sheet Metal Adjustable Item “> [ 
Capacity Mild Steel — Throat Depth Included Dies Depth Stop No. 
Manual Sheet Metal Punches 
22 ga 1 іп Ув in Punch and Die, “в in Punch and Die Yes 5KNV3 


Sheet Metal Notchers 


ПШ] СЕТ), Суке | 


= 90? notch angle except 29CK41 is 180° 

Carve out rectangles, triangles, and other shapes 
along the edges of flat metal sheets. Their cutting 
blades or dies shear through workpieces to make 
clean cuts and are commonly used to remove the 
corners of sheets and leave flaps that can be folded 
in to form trays, pans, and boxes. 


Air-Powered Sheet Metal Notchers—Have fewer Manual Sheet Metal Notchers—12G601 has 
moving parts, weigh less, run cooler, and have long a foot pedal and 13W870 has a hand lever to 

life compared to electric notchers. They cut heavier- engage their cutting blades. The lower blade сап be 
gauge sheet metal with less effort than manual reversed and sharpened for long life. Their triangular 
notchers. ram controls cutting head alignment to make accu- 


А rate cuts іп box, chassis, and panel blanks. They сап 
Corded Sheet Metal Notchers—Electric motor : , 
operates their cutting blades to cut heavier-gauge notch lighter-gauge sheet metal compared to corded 


sheet metal with less effort than manual notchers. and air-powered models. 


Sheet Metal 
Capacity Air Air Air Item 
Mild Steel Blade Length Notch Size Pressure Inlet Consumption Brand No. 
Air-Powered Sheet Metal Notchers 
1да біп біпхбіп 115 рвбі Жіп 4 сіт Baileigh Industrial 31Х/86 
11 ga 5 Yin Tinx5%in {15psi іп 155 cfm Jet 537089 
14 ga — Jwinx?*iein  90psi “in 3 cfm Viking Air Tools 29СК41” 


Sheet Metal Sheet Metal Sheet 
Capacity Capacity Capacity Blade Item 


Mild Steel Stainless Steel Aluminum Length — Notch Size — Current Brand No. 
Corded Sheet Metal Notchers 
230V AC ; Three-Phase 
3 ga 10 ga 0ga 8 біп 8 Фіпх8 біп 20А  Baileigh Industrial 31XV84 
9 ga 13 ga 7 ga тіп 7¥%inx7%in 20А  Baileigh Industrial 31XV85 
9 ga — == ГЕЛ == 8.6 Jet 537090 
Sheet Metal Sheet Metal 
Capacity Capacity Sheet Capacity Item 
Mild Steel Stainless Steel Aluminum Blade Length Brand No. 
Manual Shest Metal Капоте ; - " — 
отт .8 mm mm 5 in ayton Air-P. d Corded M 1 
15mm 0.8mm 2mm біп Dayton — 13W870 quien 532090 трето 
*180° notch angle. 
= Dayton} — 
English Wheels БЕШ CE ЕТ) ШІ» 
Form curves and contours on sheet metal as the metal rolls back and 
forth between two anvil wheel dies. The user can adjust the wheel pressure and move workpieces along the wheels by hand 
as the wheel dies press against the metal to slowly stretch and round it. Tools can accept dies with different contours to get 45J341 
the desired curve on the workpiece. Suitable for shaping metal for tanks, fenders, and other domed parts. 
Throat Sheet Metal Sheet Metal Capacity Sheet Capacity Top Wheel Bottom Wheel Numberof Number of Item 
Depth Capacity Mild Steel — Stainless Steel Aluminum Diameter — Diameter Войот Dies Тор Dies Brand No. 
28 in 18 ga 23 ga 14 ga 8 in — 6 1 Dayton 45J341 
37 3A in 16 ga = 14 ga 6in 3in 9 3 Baileigh Industrial 18F323 
45 in 16 ga 22 ga 8 ga 6 in 3in 10 4 Jet 18F205 
28 in 16 ga 20 ga 14 ga 8 in 3 6 1 Woodward Fab 30МХ58 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2357 


MACHINING 
Planishing Hammers, Notchers, Benders & Grinders 


Air-Powered 
18F219 


Electric 
31XV19 


Electric 
31XWo9 


(YET) 


ШЙ» Heck 


Pipe and Tube Notchers 


Create curved or squared profiles on the ends of pipes, tubes, and bars. Their 
cutting blades or dies shear through workpieces to make clean cuts and are 
used to cope pipe and tube ends for joining or saddling and forming drains for 


galvanizing. 

Minimum = Maximum = Maximum 
Compatible Compatible Notch 
Pipe Size Pipe Size ^ Diameter 


Electric Pipe & Tube Notchers 
115V AC ; Single-Phase 


Yo in 3in 3in 
230V AC ; Single-Phase 

Vin 2 in 2 in 

Уд іп 2in 2in 
Manual Pipe & Tube Notchers 

— 2in 2in 

Vin 3in 3 in 

Y in 1 Жіп 1 16 in 

1%in 2in 2% in 


Powered Planishing Hammers 


Variable speed tools shape and smooth sheet metal workpieces 
by striking them with forming dies. They hold material between 
two dies and repeatedly strike the top die (hammer) against the 
bottom die, and can accept die sets of various sizes and shapes 
to form metal to the desired surface profile. They are commonly 
used to shape, and finish domed workpieces and to remove 
dents or wrinkles from damaged workpieces. 


Sheet Metal Sheet Metal Capacity Sheet Metal Throat 
Capacity Steel Stainless Steel Capacity Aluminum — Depth 
Air-Powered Planishing Hammers 
50 to 100 psi, Male Air Inlet, 4 cfm Air Consumption 
16 ga 22 ga 16 ga 19 56 in 
90 psi, М іп NPT Air Inlet, 8.8 cfm Air Consumption 
16 ga 24 ga 4 ga 24 in 
90 to 120 psi, Male Air Inlet, 12 cfm Air Consumption 
16 ga — 14 ga 24 in 
Electric Planishing Hammers 
115V AC 
16 ga 20 ga 12 ga 19 in 
230V AC ; Single-Phase 
16 ga 20 ga 12 ga 19 in 
230V AC ; Three-Phase 
11 ga 16 ga 2 да 37 in 
Electric 
45AW40 
=p 


Manual 
30NX63 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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Air-Powered Planishing Hammers—Operate on 
compressed air and generally strike faster, contain fewer 
moving parts, run cooler, and have long life compared to elec- 
tric models. 


Electric Planishing Hammers—Corded units can operate in 
locations where a compressed air supply is not available. 


Hammer Item 

Hammer Mode Anvil Die Type Die Type Brand No. 
Rigid Flat, 6 in, 12 in Flat Woodward Fab ^ 30NX65 
— — Radius Jet 18F219 
Non-Rigid Radius Flat, Radius Baileigh Industrial 31Х/28 
Rigid Radius Flat Baileigh Industrial 31XV27 
Rigid; Non Rigid Radius Flat Baileigh Industrial 31Х/19 
Rigid; Non Rigid Radius Flat Baileigh Industrial 45AW34 


Manual 
453336 


BAILEIGH ШАШЫ 
Angle, Bar & Tube Benders 


Machines wrap metal angle, bar, and tube stock onto a central die, bending 
Item them to a radius matching the die. They accept compatible dies of different 
Current_Horsepower Brand No. sizes to get larger or smaller bends and are used to form frames, railings, 
vehicle roll cages, and electrical conduit or hydraulic lines. 
20A 7% hp Baileigh Industrial 31XW09 Maximum Maximum Maximum Item 
ие " Compatible Shape Ваг Thickness Bar Width Bend Angle Brand No. 
20A — Baileigh Industrial 31XW06 Electric Bar & Tube Benders 
9A 2 hp Jet 537091 230V АС; Single-Phase, 20 A 
Solid Rod, Solid Я Р "E А 
— = Baileigh Industrial 31XW08 Round, Solid Square 1in 1in — Baileigh Industrial 45AW40 
= = Woodward Fab ^ 30NX63 Manual Bar & Tube Benders 
= = Heck Industries 30МХ60 Universal Vain 4in 120° Dayton 45J336 
= = Heck Industries 30МХ61 Universal Vis in 2 in 200* Dayton 451342 


Bench Grinders 


Dayton} = = % 
Ea Mii SET) metabo 


and Buffers 
For Max. For Max. Wheels Grinding 
Wheel _ Wheel Arbor Center- Wheel Max. Мо Load Dust Item 
Dia. Thickness Size Center Grit HP Voltage Amps RPM RPM Collection Brand No. 
General Purpose Grinders, Single-Phase 
> э . біп = Vin 20 36/60 % 120V 42 3450 3450 — DeWalt 4РС39 
49H004 8i — іп 21%” 36/60 A 120V 4.2 3600 3600 = DeWalt — 4PC40 
n Tin % in 11%" 60/120 % 120V 3.0 1725 1725 Dayton 49Н004 
Heavy-Duty Grinders, Single-Phase 
іп Win 147" 36 Ya 120/240 3.0/1.5 3450 3450 — Dayton — 2LKR5 
6 in іп Win 14W' 36/60 18  120/240V 3.5/1.75 3450 3450 — Dayton — 2LKR6 
Ya in Win 147" 36/60 % {15V 3.01.5 3450 3450 - JET 18F215 
lin Tin іп 15%" 36/60 Y»  120/240V 5.0/25 3450 3450 — Dayton 21КН8 
18F215 Tin Tin 1895» 36/60 1 120V 3.7 3570 3570 Yes Metabo 380139 
— 56 in 16/7 36/60 1 115У 1365568 3450 3450 - Dayton —38UK60 
lin іп 147" 36/60 1 115У/ 3.5/1.75 3450 3450 == ЈЕТ 18Е216 
8 in Tin іп 15%" 36/60 %  120/240V 7.0/35 3450 3450 — Dayton — 2LKR9 
lin іп 18 36/60 1 115У 11/55 3600 — No JET 446M31 
Tin їйїп 182%) 36/60 1 120V 48 3570 3570 Yes Metabo 380140 
= {in 20" 36/20 1% 1ibV 152/76 1725 1725 = Dayton 38UK62 
10 in Tin Tin 1447 2446 1%  115V 3.5 1725 1725 — ЖТ 18F217 
15 in їйїп 20% 36/60 1 120V 4:0 1780 1780 Yes Metabo 380141 
12 іп 2in inin 219 36/60 2 240V 10 1800 = — Dayton  1FYX2 * 
Heavy-Duty Grinders, 3-Phase 
8in lin ys in 15%" 36/60 34  220/440V 2.2/1.1 3450 3450 Dayton 2LKT1 
10 in Tin Tin 19%" 36/60 1  220/440V 331655 1725 1725 = Dayton — 2LKT3 
12 in = 1 Жіп 21" 36/120 3 220V 8.7 1720 — — Dayton 380К64 * 
Heavy-Duty Grinder/Buffers, Single-Phase 
6in 34 in Yo in 15" 36 Ys  120/240V 3.5/1.75 3450 3450 — Dayton  16W005 
8in Tin 36 in 1697 36 34  120/240V 7.0/3.5 3450 3450 — Dayton  16W006 
mane Item 
mae Description For Use With Brand No. 
қы * bL Accessories 
" Grinding Wheel Dresser, 11⁄4" Dia. x 82" L Grinding Wheel Up to 1 in Width Dayton 2X951 
Grinding Wheel Dresser, 234" Dia. x 14%" L Grinding Wheel Up to 3 in Width Dayton 67851 
Eye Shield Kit Most Bench Grinders Dayton — 5PZP2 
Heavy-Duty Stand w/Quench Pot, 3197Н, 10 L x 11 W" Table Size Most Bench Top Tools Dayton 47154 
Bench Grinder Stand, 3112'H 5 in to 8 in Bench Grinders Dayton — 49H005 
16/М//005 * Includes floor stand. 
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MACHINING 
Presses 


Arbor Presses 


Note: Pneumatic and Compound Arbor Presses are 
available on Grainger.com®. 


Standard—Dayton® models provide heavy 
pressure, and feature a machined table with a 
slotted, removable, 4-position revolving anvil. 
JET model has precision-machined base, ram 
housing, framework, and 4-position bottom 
plate. Dake® single-leverage press has a 
shimmed ram cap and adjustable handle. 


Ratcheting—Use for consistent applica- 
tion of force when needed for broaching or 
pressing large items. Ratchet device lets the 
lever be used in the most convenient position. 
Has counterweight for rapid handle return 
and quick ram advance via the side-mounted 


s 42328 42329 40F018 40F020 
handwheel. Rotating table has 4 slots. 
Table Work Anvil Dia. Range of Slot Мах. Work Ram Hole Dia. H Item 
Nu in Tons — Swing(in.) ^ Surface(in.) Work Area (іп) Widths (in.) Height (in. Ват Dim. (in.) х Depth (in.) (in.) Base Size (in.) Brand No. 
tandarı 
{ton 8in 53A x 414 in 4 іп 4%410 1204 біп ixi. ral itin 6% x 10^ in Dayton 47328 
2 ton Tiin ТА хбіп 6% in 352 t0 2 964 8in 1x1 in Yextin 15 in 1% x 159^ in Dayton 47329 
Тіп 55x55 6 76 in THe to 11946 11 Win TA x TA x 16.5 — 19 in TAX 18 Dake 40Ғ018 
3ton 10 4 in — 6 tein — 12 іп 1%х18 Y 21 іп 812 x 18 JET 42W946 
12in 8% x 8% in 6 %in 1102 12 Vi in T xTY in %хТіп 21 in 9%х17% Dayton 32949 
- Тел 16 in 10x 10% in 9 15 in % to 2% 15% 1%х1% Val 27 iin 1094 x 21 іп Dayton 52077 
atcheting 
3ton Тіп 5.5 x 5.5 6 іп 19610 11546 11 іп 14 x 114x 16.5 — 19 in TAx18 Dake 40F020 
Dake (тез E qu 
c SET { 
Н Frame Hydraulic Presses 
For pressing, bending, and straightening operations. РР ADFOAG 


Manual—Dake models feature a single-speed hand pump, 
and a large dia. single-acting polished piston with a top- 
mounted gauge. Cylinder can be relocated to the right or left. 
Table is adjustable. JET9 hand-operated presses have pres- 
sure gauge for direct pressure readings. Hand crank raises and 
lowers table, and ram moves laterally. 


Electric—Dake® models feature lever control ram advance 
and a double-acting cylinder. 1-hand ram positioning with 
4-way valve hydraulic control. Edwards? presses have rolling 
cylinder for maximum adaptability, while open-sided design 
allows longer material to pass through the frame. Electric foot 
pedal has integrated jog control. Includes hydraulic-assist 
adjustable worktable height, pressure gauge, and 20-ft. quick- 
connect hoses. 454R58 and 454R60 offer adjustable up/down 
stroke control. Adjustable PSI allows the user to set the desired 
pressure accurately. 


454R57 


Air—Feature industrial-grade hydraulic components, fully- 
welded solid steel frames, and V-block set. 31XV11 has 
adjustable table and includes pressure regulator and gauge. 
Made of rigid, electro-welded steel. 31XV13 has foot pedal and 
manual hand pump to lift and lower the working table. 


Frame Capacity Cylinder Working Working 
(tons) Stroke Height Width Application 
Manual Е чи 
10 g ІП 16. 18 4 i Bending, Forming, Pressing, Punching, Staking and Clamping, Straightening 
15 4% in == = Bending, Pressing, Straightening 
25 — — — — 
35 43A in — — Bending, Pressing, Straightening 
Electric й ] 
2 10 ІП ds 2 Ш Bending, Forming, Pressing, Punching, Staking and Clamping, Straightening 
Hydraulic Electric 
55 12 in 42" 39 in 
m 2 ІП 42 x ІП Bending, Crimping, Forming, Maintenance, Metalworking, Pressing, Pressing Bearings 
110 12 in 48" 37 in 
Air р 
20 7 ¥in 2 to 41" 19 Иіп 
30 6in 2 to 44" 22 іп А 
50 Thin 210447 98 % in Pressing 
75 934in 2710347" 31 %in 
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Brand 


Dake 
Dake 
Jet 
Westward 
Jet 


Dake 
Dake 


Edwards 
Edwards 
Edwards 
Edwards 


Baileigh 
Baileigh 
Baileigh 
Baileigh 


31XV11 


Mfr. 
Model 


972200 
972210 
331416 


331431 


909215 
909250 


HAT8000 
HAT8050 
HAT9000 
HAT9050 


HSP-20A 
HSP-30A 
HSP-50A 
HSP-75A 


Item 
No. 


40F053 
40F054 
42W948 
1MZJ4 
42W949 


40F046 
40F047 


454R57 
454R58 
454R59 
454R60 


31XV11 
31XV12 
31XV13 
31XV14 
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MACHINING 
Belt Grinders & Sanders 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


| 21VH72 
1 
A 
б. 
Mounting HP Voltage Phase 
Baileigh : 
115 hp 110 1 
Bench — hp 220 1 
115 hp 110 1 
Floor 4 hp 220 3 
4 hp 220 3 
Dake 
Floor 4 hp 220/240 3 
Dayton 
Y: hp 120/240 
Bench % hp 120/240 
% р 120/240 
Ееїп 
4 hp 220.0 3 
Floor 4 hp 440.0 3 
JET 
% hp 115/230 1 
1hp 115/280 Single 
Bench ту һр — 115/230 1 
3hp — 230/460 3 
Hi 356 3 
^ hp 
Floor 4 hp 220 1 
4 hp 20 3 


31XU09 


DAKE | 


а JSJ business 


ІНЕ? 


Belt Grinders 


= For replacement belts 
see Grainger.com® 


Baileigh—31XU09 and 31XU10 can 
accommodate large and uncommon- 
shaped parts. 31XU08 includes 3 quickly 
interchangeable grinding tables. 31XU11 
has a triangular base to let you pivot 

the unit to the desired angle. 31XU12 
opens to provide a flat grinding position. 
Vacuum motor extracts and collects 
metal dust. 


шш 


Dake®—Advanced belt tracking 


Fein—Modular expandable grinders provide rapid 
material removal and feature an adjustable base 
and belt tracking system; ideal for metal machin- 
ing. Detachable chip collection allows easy clean up. 
Include stand, belt grinder, and 36 grit grinding belt. 


JET®—53ZC60 to 537663 feature cast metal frame, 
integrated dust chute, and quick belt change. 3WRN4 
features flat platen; ideal for grinding and refinishing 
cylindrical shapes. The serrated contact wheel can be 
used for removing heavy stock, cleaning a weld, or 
snagging a casting. 3WRR3 and 42W965 tilt 45° out 
and 20? in. They feature variable-position locks and 


(МЕТ 


2RYN7 irsludessesfixad vented front wheslitor head adjustment, plain and compound miters, adjust- 
КИЕВКЕ wheel radius. Pivots u able cast-iron removable platen, and removable upper 
E d к for work hei im а ОКИ guard. Include miter gauge and stand. 421/958 and 
Hinged top cover lets a pas large ' . 42W959 pivot up and down; a hinged top cover lets 
es үн the 20 ies th of m belt you grind large pieces. Advanced belt tracking has 
р 9 8 ' fixed, vented front wheel. 

Amps Platen Table Work Overall Overall Overall Mfr. Item 
AC Belt Size (in.) Belt SFPM Size (in.) Surface (in.) H (in.) W (in.) D (in.) Model No. 
20 2x60 800108000 BG-260-3-110 31Х009 
15 3x60 80010 8000 BG-260-3-220 31Х010 
20 2x48 3,500 SFPM BG-248-3 31XU08 
15 3x 73% 6,691 SFPM BG-379 31XU11 
15 6х73% 3,937 SFPM BG-679 31XU12 

11.0 3x79 6,600 SFPM 3x21 1% x 4% 43 in 22in 39 in 961001 40F064 
5.0/2.5 1x42 1,800SFPM — 10x17? 3x3 24 in 16 in 22 in 2RYN6 
7.0/3.5 2x48 4,500 SFPM 127х275 2x5 26 in 16 Ye in 25 in — 2RYN7 
7.0/3.5 4x36 3,600 5ЕРМ 4%х7% 20%х5 21 in 20 in 19in — 2RYN8 
14.0 3x79 2,850 ЅЕРМ 3x18 3 30 in 20 in 40 in 79012109233 21/Н73 
6.8 3x79 2,850 5ЕРМ 3x18 3 30 in 20 in 40 in GX 75 21VH72 
8 1x42 5,500 SFPM - 24х4% 20 is in 18% in 20 15 in BGB-142 537С60 
15.0/7.5 2x72 4,600 SFPM - — 17 іп 31 in 17 іп 577000 3WRN4 
7 2x60 8,000SFPM — 2% х4% 26 tein 21 in 23 32» in BGB-260-1 532662 
4 2x60 8,000SFPM = 2x 4% 26 is in 2T in 23 35» in BGB-260-3 532063 
12.6/6.3 6x48  2,850SFPM 604х144 7%x 14% 58 in 16 in 29 in 414600 3WRR3 
4.6/2.3 6x48  2,850SFPM_ 604Х144 7%x 14% 58 in 16 in 29 in 414601 42W965 
15.2 3x79 6,600 5ЕРМ - — 44 in 25 in 43 in 414610 42W958 
4.9/2.2 3x79 6,600SFPM = = 44 in 25 in 43 in 414615 4211959 
Daytoni  — 
i JET CE 
Belt/Disc Sanders SET. 


Dayton®—Adjustable belt for vertical 
and horizontal positioning. Include 
front-mounted On/Off switch and 
built-in dust collection ports. 6Y945 
bench model is direct drive from 
motor to disc and belt. Includes 

miter gauge and dust collection port. 
Floor Models include a quick-release 
tension mechanism for fast, easy belt 
changes. Come with tilting table and 
miter gauge. 49G990 includes an 
open floor stand. 


JET9—42W960 has a deluxe miter gauge that turns and locks for common 
angles, 45° both left and right. Abrasive belt unit works like a jigsaw, coping 
saw, and hand file while removing material and finishing. 42W970 has preset 
stops at 90° and 45° for vertical or horizontal use. Dual thumbscrew belt 
tracking locks. Floor model 3WRP6 has 2 tilting tables for mitering applica- 
tions and quick release belt tension mechanism. 3WRR2, 42W962 and 
42963 have a belt that operates at any angle and conforms to curves, 
angles, or circular finishing and grinding operations. Plain and compound 
miters are obtained using standard aluminum miter gauge. 


Powermatic®—Belt head has an indexing pin with stops at 0°, 45°, and 90°, 
and a head lock that allows use at any angle in between. Cast-iron table has 
miter gauge slots and positive stops. Integral dual dust port. 


Dust 
Disc Disc Table Work Collection 
Amps Dia. Speed Disc Table Surface Port Overall Overall Overall Mfr. Item 
HP X Voltage A (in. — (rpm) Belt Size (in.) Belt SFPM Size (in.) (in.) Size (іп.) ^H (іп.) W (in.) D (in.) Brand Model No. 
Bench Belt/Disc Sanders 
V hp 115V 6.5 8 in 1725 1x42 3,000 SFPM 4x10 66x T 1% 14 іп 22 in 21 in JE 577003 18F223 
120 3.5/1.75 біп 3500  2x42and1x42 4,400 SFPM 5% x 8% 6%4x 9 1% 23 in 13 in 14 ^ in Dayton — 6Y945 
VAT] 120 43 біп 3600 4x36 1,900 SFPM 6%4x9 64x9 2% 28 in 15 іп 17 Yin Dayton -- 35GW70 
за hp 115 6.5 8in 3450 2x42 3400SFPM 10%х7% 10x6 1% 20 in 22 %4 in 20 іп JE 577004 42111960 
115 11 9in 1725 6x48 2,258 SFPM 12x 71^ 11x5% 4 28 % in 31 in 16 іп JE 708595 42W970 
1hp 120 8.0 9 in 2510 6x48 1,836 SFPM 6x11% 6x10 2 32 in 21 іп 21 in Dayton — 35GW71 
Floor Belt/Disc Sanders 
34 hp 115 12 9in 1725 6x48 2,258 SFPM 7» x12 51х11 4 28 in 29 in 16 in JE 708597K 25СН40 
th 115 15.0/7.5 10in 2100 6x 48 1,650 SFPM 72X13 6х 10% 3 61 in 23 in 26 in JE 4145508 — 3WRP6 
P ^ 120/240 9/4.5 9 in 3450 6x48 2,7/00SFPM — 576x1194 578x975 2 55in 20 in 27 in Dayton = 49G990 
115 20/10 12іп 1960 6х48 2,850 SFPM 12x1696 7%х14% 3 58 in 19 in 29 in JE 414551 3WRR2 
1% hp 115/230 12.6 12in 1725 6x48 2,500 SFPM 16%Х10 16%х10 4in 34 1^ in 22in 35 in JE 708598K . 45PD06 
230 6 12in 1960 6x48 2,850 SFPM 12x16% 738 х 14% 4 58 in 19 in 26 in JE 414553 42W963 
230 10 12іп 1960 бх 48 2,850 SFPM 12x 16% 738х 1434 1% 58 in 19 in 26 in JE 414552 42W962 
2hp 230/460 7 12in 2375 6x48 2,410 SFPM 17АХ9  18%x7% 4 54 Yin 31 in 24in Powermatic 1791292K — 42W957 
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MACHINING 
Sanders & Grinders 


Surface Grinders 
= Noncoolant fed 

= 220V, 60 Hz 

= 3-phase 

All units include grinding wheel, 
auto lube system, wheel adapter/ 
flange, wheel balancing arbor, 
work light, and diamond dresser. 
Manual 446P01—One V and one 
flat way for longitudinal travel for 
high precision grinding. Provides 


movement with double-nut backlash elimi- 
nator. Spindle runout accuracy of 0.0001". 
Working surface is 6" x 18.3". 

Automatic 446P09 to 446P14—Ensure 
accurate alignment of longitudinal and cross 
movement with one-piece T-base casting. 
Provides automatic crossfeed with intermit- 
tent and continuous mode. 

Automatic 446P06 to 446P08— 
Constructed with two V longitudinal ways 


Mechanical valve controls the motion of table, 
minimizing vibration when table reaches on 
end and reverses back. 

Automatic 446P02, 446P03, and 
446P04—Have double V ways for cross 
travel (one V and one flat for longitudinal 
travel), providing automatic table and cross 
feed. Saddle locking system provides accu- 
rate slot grinding. Hydraulic system with oil 
tank prevents table from vibrating. Working 


bug Р Я » " " " 446P01 
accurate slot grinding by using and two cross V ways, ensuring accurate surface from 6” x 18.3” to 8" x 20". 446P04 
saddle locking system. Wire rope alignment between working surfaces. has a touch screen NC downfeed control. 
Crossfeed 
Max. Grinding Max. Grinding Spindle — Handwheel Crossfeed Longitudinal Overall Overall Mfr. Item 
Length Grinding Width Wheel Dia. RPM рег Revolution Table Travel Longitudinal Table Speed Table Travel Length Width Model No. 
Manua 
12% in 6% in 8in 10,000 0.100" бў" 196 to 984 in/min 12% 18 Vin 6 Mein 56-618 446P01 
Automatic 
6% in Tin 10,000 0.100" 65 196 to 984 in/min 1298 21 Ы in 8 464 in $G-820-2A  446P03 
12 % in 6% in 8in 3600 0.100" 65 196 to 984 in/min 12% 19 56 in 5 2% in 56-618-2А 446P02 
63, in 8 in 10,000 0.100" бў" 196 to 984 in/min 1298 21 Ы in 8 sain 50-820-2А4 446Р04 
8 Vs in Tin 10,000 0.200" 6% 196 to 984 in/min 2498 32 in 16 in SH-1632 446P07 
8 іп 14 in 10,000 0.200" 6%" 196 to 984 in/min 18%” 24 in 12in SH-1224 446P06 
8 іп 14 in 10,000 0.200" 11%” 196 to 984 in/min 18%” 40 in 16 in SH-1640 446P08 
1t in Tin 10,000 0.200" 113” 196 to 984 in/min 2498 47 in 20 in SH-2047 446P09 
20 155? in 111п 14 in 10,000 0.200" ШЕ 196 їо 984 іп/тіп 2498 60 in 20 in SH-2060 446P10 
fin 14 in 10,000 0.200" EA 196 to 984 in/min 2498 47 in 24 in SH-2447 446P11 
1t in 14 in 10,000 0.200" 11%” 196 to 984 in/min 24%" 60 in 24 in SH-2460 446P12 
11 in 14 in 10,000 0.200" 11%" 196 to 984 in/min 2498" 87 in 24 in SH-2487 446P13 
11 in 20 in 10,000 0.200" 11% 196 to 984 in/min 24% 80 in 47 in SHDC-4780 446P14 


Can grind up to 12" outside dia. And 24", 40", 60", and 80" length 
work. Equipped with manual operated wheelhead infeed, and 
hydraulic table feed. Electronic control workhead can be swivel by 
90? for CCW and CW grinding operations. Table travels on cushion 
of oil with no metal-to-metal contact. Automatic lubrication system 
with dual oil cover, prevents coolant from entering into workhead. 
446P15 and 446P6 feature variable speed drive. 

446P17 wheelhead feed is manually-operated. 


0D Grinders 


= Distance between 
center: 27 -1/2" 

= Infeed range: 0 to 10" 

= Max. Grinding dia.: 10" 

= Max. Load between 
centers: 180 Ib. 

= Spindle rpm: 10,000 

= 3-phase, 220V, 60 Hz 


446P19 


m 
466P18 has auto head infeed. A 
Coolant Machine Machine Machine Mfr. Item 
Tank Cap. Swing Depth Width Height Includes қ Model No. 
A ^ " " (2) Carbide Tip Centers MT3, 5 in Wheel Flange, Auto Lube System, Balancing Arbor, Coolant System, Diamond Dresser оог. 
pm). cds m 87 74 with Holder, Grinding Wheel with Flange, Halogen Work Light, Manual Tailstock МТЗ, Tool Вох, Work Head МТЗ | 00-820-5Е 446Р15 
9 10 in 90° 90" ;z (2) Carbide Tip Centers MT3, 5 in Wheel Flange, Auto Lube System, Balancing Arbor, Coolant System, Diamond Dresser 0D-1020-HE — 446P16 
with Holder, Grinding Wheel with Flange, Halogen Work Light, Manual Tailstock MT3, Tool Box, Work Head MT3 
| " " " (2) Carbide Tip Centers MT4, 5 in Wheel Flange, Balancing Arbor, Coolant Tank, Diamond Dresser and Stand, E F 
10п 89 119 80 Grinding Wheel Infinite Variable Work Head MTA, Manual Tailstock МТА, Tol Box. Whee Extractor, Work Light 00-1324-НЕ 446Р17 
А в " = arbide Tip Centers ‚ 5 in Wheel Flange, Balancing Arbor, Coolant Tank, Diamond Dresser and Stand, 3854: 
36.8 gal 10п 89 119 80 Grinding Wheel Infinite Variable Work Head MTA, Manual Tailstock МТА, Tool Box. Whee Extractor, Work Light 0D-1324-SE 446Р18 
1 а қ " arbide Tip Centers , 5 in Wheel Flange, Balancing Arbor, Coolant Tank, Diamond Dresser and Stand, Ж F 
15in — 89 206 80 Grinding Wheel, Infinite Variable Work Head МТА, Manual Tailstock МТА, Tool Box, Wheel Extractor Work Light | 00-1380-НЕ 446Р19 
° = = 
Sanders = YET) Qu |EAILEIGH] 
DISC OSCILLATING BELT 


Use for deburring, chamfering, grinding, 
and finishing large workpieces. 


OSCILLATING SPINDLE 


Features 1" oscillating action to reduce 
friction heat, built-in 2" dust port, and 4 
nonskid rubber feet. Tilts to 45°. 


For edge, face, bevel, and contour applications. 
Oscillating feature reduces heat build-up. Quick- 
release lever and control dial help track and 
replace belts. Cast-iron table moves up or down. 


DRUM 
Patented conveyor belt TRACKERS" reduce the 


need for manual belt adjustments. 2RYN9 42W883 
Disc Table 
Amps Disc Disc Speed Disc Table Tilt-Out Dust Collection Overall Overall Overall Mfr. Item 
HP Phase Voltage AC Dia. (in.) (rpm) Size (іп) Angle (Deg.) PortSize(in.) Ні(іп.) W (in.) D (in.) Brand Model No. 
Disc Sanders 
34 hp 1 120 1.5 12 in 1720 17% x 8% 45° 2 14 % in 17 Yin 17 in Dayton — 2RYN9 
1h 1 115/230 20/10 12 in 1960 12 x 16% 45 Out 4 43 in 17 in 29 in JET 414602 3WRP7 
р 1 115 = 12 in 2375 17Ax9 45? 4in 54 V; in 31 4 in 24 in Powermatic 1791291K 45Рр10 
2 hp 1 220 15 20 in 1100 255x147 45? == 54 in 28 іп 30 1^ in Baileigh DG-500 31Х084 
3 hp 3 460 = 20 in 1725 27%х10% = 3 53 in 28 in 30 in JET 577011 42W968 
Amps Oscillations Table Work Mfr. Item Dust 
HP Voltage AC perMin. Surface (in.) Brand Model No. Collection 
Oscillating Spindle Sander Disc Port Overall Overall Overall Mfr. Item 
0.5 hp 110 7.5 30 14-1/2x14-1/2 JET 708404 42101883 HP Voltage Dia. Size(in.) Н (іп.) W (in.) D(in.) Brand Model No. 
Ағы ШІ " запі = 108 32 JET 708447 4211971 — JWDS 
2 hp ХТ um 1 А 1 i - 
2 220 = = — Baileigh Industrial ES-6108 45AW32 1/00 115 4п — 25in 22Yéin 39in ЕТ ‘632 532048 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2361 


MACHINING 
CNC Router Tables, Dust Collectors, Air Cleaners & Downdraft Table 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. E 


TRAILEIGHY 


445L77 CN C 


4196 
hp 


7 Ve hp 


12 hp 


Dust 


Router Tables 


Max. Max. 


HP Voltage Phase Amps Crosscut Rip Cut 


220 1 162A 24in  36in 


220 1 35A 24in 24іп 


Features 
Integrated Electrical Panel, 


Simple Handheld Controller 


Fully Welded Steel Frame, Simple 
Handheld Controller, Vacuum 
Ready Table with T-Slots 


Automatic Tool Changing Spindle, 


Fully Welded Rigid Steel Frame, 


220 3 65A 24in 24in Linear Tool Rack, Runs A Program 
with Up to 6 Different Tools, 
Without Human Intervention 


Collectors 


prevents filter clogging. 


Amps Max. Flow 
AC (CFM) 


75A 550 cfm 
11A 660 cfm 
7t03.5A 650сіт 
16А 1,100 cfm 
11105.5А 1,100 cfm 
15A 1,754 cfm 


LIA 600 cfm 
16/8 A 1,100 cfm 
4.2/2.1 A 1,100 cfm 
5.2 A 1,310 cfm 


22А 2,600 сіт 
145A 2,600 сїт 
18A 2,900 cfm 
21A 3,200 cfm 


15to7.5A 490 cfm 


42W822 
HP Voltage Phase 
Sinplesstaye Portable 
^ hp 115/230V AC 1 
1h 115/230V AC 1 
P 115/230/ AC 1 
115/230V Al 1 
1%#һр 95/2307 АС — 1 
3 hp 230/460V AC — Three 
Two-Stage Portable — 
Yh 115/230V AC 1 
1 уе пр —115/230V AC 1 
230/460 AC Three 
2 hp 230/460V АС Three 
Two-Stage Central 
5 hp 230V AC il 
230/460V AC — Three 
7%hp 230/460/ AC Three 
10 hp 230/460V AC Three 
Dust Collector For Metal 
T%hp 115/230/ AC 1 
Description 
Accessories 
Ceiling Mount Air Filtration System, 3-Speed, 1000CFM 
Filter Bag, 5 micron, 2 x 6 ft. H 
30 gal Collapsible Drum 
55 gal Collapsible Drum 


Hose Extension Kit, 4 in Dia. x 5 ft Ft. Length 
Hose Extension Kit, 5 in Dia. x 5 ft Ft. Length 
Hose Extension Kit, 6 in Dia. x 5 ft Ft. Length 
Collection Bag, 20 Dia. 
Air Cleaner Filters, Use With 18F218, PK2 


ШШ 


Description 


“. 


Air Flow 


Air Cleaners, 3 Speeds 
1800/1400/1000 


2-Stage Media 


Item 
Replacement Filter 


Bag Filter 


2362 


GRAINGER. 


ШШЩ 


(сїт) 


3000/2500/2000 


Sound H 
Level dBA — (in.) 


7i 25 
72 32 
For Use With 


2HNR9 


Vot suitable for aluminum or other reactive dust, or for hot metal dust. 


Single-Stage Portable—Dayton 115/230V units include PVC inlet hose and clamps. 3AA30 
has a pick-up nozzle. 1RWB3 and 3AA28 have bag support assembly and built-in wheels. 
JET units include quick-connect collection bags and 4 casters. 42W940 features Vortex Cone 
to improve chip separation and prevent filter from clogging. Powermatic unit has efficient 
canister filter and triple 4" dust ports. TurboCone feature improves chip separation and 


Includes 


BobCAD CAM, Brush, Collet Set, Dust 
Cover, Material Clamps, Starter Bits 
BobCAD CAM, Brush, Collet Set, 


445L77 comes with software, tooling, and a dust shroud. Cast-iron base, fully assembled. Ideal for sign makers and 
molding companies. Upload designs using a USB drive, and move the spindle with the handheld controller. Features 
ball screw X and Y axis movement for accurate positioning, square slideways for clamping, 4 collets, 15 starter router 
profiles, air-cooled spindle, and 4 T-slotted clamps to hold material for clean cuts. 445L78 and 445L79 automatically 
change tooling in 8 seconds. Prebuilt tables come with software, air-cooled spindle, and servo motors. Preload up to 4 
collets. Include dust shroud and fully welded steel frame. 


Mfr. Item 
Model No. 


WR-32 445177 


Duct Collector Hose Support, E 

Dust Cover, Material Clamps, WR-84V 445178 
Starter Bits, Vacuum Plumbing 

BobCAD Cam, Brush, Coolant 


Mist System, Dust Cover, Material 
Clamps, Starter Bits, Tool Holder М/В-105\-АТС 445179 


Set, Vacuum Gasket, Vacuum 
Plumbing, Vacuum Pump 


ШШШ ET Ge» 


2-Stage Portable— 
Include 5-ft. 
wire-reinforced PVC inlet 
hose and clamps, and 
5-micron dust collection 
bag. Drum not included. 


2-Stage Central— 
Operating | Static | Conical blower housing 
Range Pressure Ноѕе Drum Filter Bag Item induces a cyclone to 
(FPM) Range (in.) Dia. (in.) dBA Dia.(in.) (micron) Brand No. effectively separate heavy 
6.900 pm 0.93 0 E 4 79 dBA — 10 Dayton SASO and light particles; heavier 
А рт to 8. а — ayton i i 
6300 {pm — 65 4 — g5io/0dBA = 30 JET 42woat Particles drop into the 
6.900 pm 05510 6.6 : m DE — 30 Da юп €: drum and lighter particles 
; рт К to = i 
5200fpm 11.31 8 751090484  — 30 — Powermatic 424942: 476 captured in the dust 
5,500 1.51 to 7.1 4 79 (ВА 181019 % 5 D 3AA31 "iter bag Inolude ШЕР 
" m à DE: а 10 2 ayton i j 
6,900 bm 14710737775 82dBA — 221024 5 Dayton — 3aAr; 01858 drum lid with hose 
6,900fpm 1.34 to 7.3 5 82dBA 221024 5 Dayton 3AA18 апа clamps, 5 micron dust 
6,900fpm — 1.64109 6 83 dBA 22a24 5 Dayton ЗАА21 collection bag, 230V motor 
, 
9,450 fpm 1.4210 12 7 83dBA 221024 5 Dayton ЗАА24 Starter, and all hardware 
9450fpm 1.7610 12 7 83dBA 221024 5 Dayton 3AA25 i 
11,800 fpm 201 to 13 7 85dBA 221024 5 балоп ЗАА — "0010 for assembly. 
13,000 fpm 1.9110 14 7 86 ПВА ^ 221024 5 Dayton 3AA29 р Нр models support 1 
5,610 fpm — 3 75 dBA = = JET 18F218 — drum and 1 dust bag; 
Item 
For Use With Brand No. larger models Support 2 
drums and 2 dust bags. 
— Jet 42W822 i 
1% hp and Larger Two-Stage Collectors, 15.5 cu ft Dayton 3AA37 Drum not included. 
3AA31 Dayton 3AA32 
ЗАА17, 3AA18, 3AA21, 3AA25, 3AA26, 3AA29 Dayton 34433 . Dust Collector 
Single Stage and Two-Stage Dust Collectors Dayton ЗААЗА for Metal—Uses 
ingle-Stage and Two-Stage Dust Collectors ayton 1 
Single-Stage and Two-Stage Dust Collectors Dayton 3AA36 Replacement Filters 
Jet Dust Collector Jet 42W956 — 42W951, sold below. 
18F218 Jet 42W951 
Dayton} 
Ceiling-Mounted 
Air Cleaners 
= 90 to 95% efficiency 
Remove tobacco smoke, dust, lint, dirt, bacte- 45412 1 
ria, and other air contaminants. Units feature = d NT 
direct-drive blowers and Auto-Off timer. Fiter | Downdraft Tables Ә L7 
status indicator helps assure max. efficiency. Amps Vacuum Sound Overall Item 
Use multiple units to accommodate larger Table Size — Phase AC Suction Level Height Мо. 
Y ini 115 \ 
areas. Gray powder-coated finish. 33inx4lin 1 13.0 3,000сіт 7208 36іп 459414 
W D Item 36inx60in — 1 13.0 3,000сіт 7208 36іп 451419 
(іп.) (іп.) Includes No. 36 in x 72 in 1 13.0 3,000 сіт 72 dB 36in 45423 
48inx96in 1 150 7,000 сіт 9408 37in 454424 
25 50564 jen Preniter Primary 2HNR8 230 V 
ocket Filter, Hardware ‚ : 1 7.0 3,000сіт 72 08 36in 453412 
ee 98 & Remote Control | 2HNR9 SSI ENN = 40  3,000cím 7248  36in 45415 
Item 33 inx60in — 4 70 3.000 сіт 72dB  36in 454416 
No. 3 40 3,000 сіт 72dB  36in 454418 
36inx72ig —1 70 3,000сіп 72048  36in 454421 
2HNT1 3 40 3,000 сіт 72dB  36in 450422 
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MACHINING 
Safety Shields & 3D Printers 


Safety Shields and Enclosures 


Westward Safety Shields—Feature quick cam action and 360? swivel locking shield. 


Ferndale—45HE37 is for milling machines and has 3 interlocking safety switches. Fitted to an articulated arm, balanced, and 
kept in position by a gas spring with steel pipe and polycarbonate hood. 45HE42 is for grinders and includes clutch and easy-to-fit 
swiveling mounting bracket. Designed with aluminum frame and 130 x 130mm polycarbonate screen. 45НЕ60 is a polycarbonate 
safety screen with lathe safety guard that can be tensioned to stay mid-way up. For use with chuck size up to 11" dia. 


(WESTWARD б Ferndale 


Safety 


Compatible with Guard Overall Overall Overall Item 60UN56 
Product Type Туре Shield Type Height Width Length FOR USE WITH — Brand No. 
Chip an OPTIONAL Item 
Splash бп біп біп C-CLAMP Cedarberg |60UN56 Description L w No. 
Shield BASE 60UN6 Ferndale/Repar Guards 
Lathe Chip and R mE Machine Guard, Yellow, 
Drill Press, i А A -CLAMP BASE Includes Arm with 3 Interlock — 
Grinder, Lathe, (8, Splash Эп Эп Jin Goune, SPRING Cedarberg 80UNS7 Switches, Mounting Block 45НЕЗТ 
Mill, Saw Guard CLAMP BASE (Bam), Round Screen 
Chip and С FONAL ench Grinder Guard, А р 
; ; ; -CLAMP BASE Yellow, Includes Screen, 5%їп 5увіп 45НЕ42 
Splash 2im 12i 12in боб spring Cedarberg 80UNSB — — swiveling Mounting Bracket 
CLAMP BASE Lath Chuck Guard, 
га Safety Shield -- 8in біп C-CLAMP Westward |2MZW9 Yellow, Includes Arm А А 
А Machine Н б 15% in 92%4 in 45НЕ60 
Grinder ; ; ; MAGNETIC Assembly with Interlock 
Guard Safety Shield — 12in 8іп  wive gage Westward 2М2/8 Switch, Round Screen 45HE37 
DREMEL CREALITY 
= 10.00 in x 6.00 in x 6.70 
in Build Volume 
= 4.72 in/sec Build Speed 
3D PRINTERS iom 
Е i i Material Color Dia. No. 
3D40 FLEX - Flexible metal build 3D Printing Filament 
plate allows easy, safe removal of f Purple 787XA8 
printed objects. Improved 50 micron к Silver ТЕАТ 
ultra high quality print resolution is Blue T87XC5 
i intri i i Gra 787XC4 
ideal for intricate, detailed designs. x TPU e 187Х2 
Prints up to 30% faster than low reso- Black 787XC1 
lution using draft mode printing profile; White 787XA9 787X64 
А PETG Blac 1.75 тт 787Х96 
perfect for classroom settings. Easy set White 787X95 
up using touchscreen control. Gray E 
3045 - High quality printer for creat- ABS Bag 71110 
А ite 
ing complex models and prototypes Fluorescent Red 787X76 
using advanced filament types at higher m PLA X Fluorescent Orange 787X75 
temperatures. RFID recognition automati- Material Color Dia — No. Silver 787X74 à 
i i 3D Printing Filament em 
cally detects filament type and adjusts White 55MF69 Build Volume Layer Thickness Res. Includes No. 
printer settings. Heated bed prevents Black 55MF70 500inx315 0041002тп 001100.05mm Push, Build Platform, 787X69 
warping. Enclosed build area has cooling Orange 55MF72 in x 6.30 in f s | | Filter, Power Cord, Quick 
ағаң Purple 55MF73 7.56 in x 4.72 Installation Guide, Release 
and filtration systems to keep tempera- PLA Blue 1.75 mm 55MF74 in x 7.87 in 0.01 to 0.2 mm 0.05 mm Film, Resin Vat, Scraper, 787Х70 
ture consistent and protect from dust. Green an ТЕЛЕГЕ? Toolkit, USB Memory Stick 
— в К | К 
WiFi and integrated HD camera allow Silver BEMET? inxz87in 011004ттп 01mm 787X62 
remote printing and monitoring. Clear 55MF78 866іпХ868 Qito4mm Отт 787X60 
Layer Mfr. Item 9.25 in x 9.25 
Thickness Res. Includes Model No. in x 9.84 in 0.1 to 0.4 mm 0.1 mm 787X66 
(2) Build Tapes, Build Sheet, Filament Spool, 9.84 in x 9.84 
0.050 50 Object Removal Tool, Power Cable, Unclog— 3D40-FLX-01 54YR15 inx11.81in 011004 тт 0.1 тт : 787X61 
0.5mm microns ; т Sample Filament Spool, SD 
Tool, USB Cable, USB Flash Drive 11.02 in x10.23 4 100.4mm  O.1mm Card, Spare Nozzles, Toolkit, 787X63 
0.05 to 50 (2) Build Tapes, Build Sheet, Educational Lesson in x 12.20 in : ` й USE SD Card Adapter ” 
0.5mm_ microns Plan, Filament Spool, Object Removal Tool, Power 3D40-FLX-EDU 54YR16 11.81 іп x 8.86 0.1 to 0.4 mm 0.1 mm p 187X65 
М Сай, Опора Tool, узв Cable, USB Flash Drive SIXTI in. ` i д 
0.110 100 (2) Glue Sticks, Filament Spool, Instruction Manual, 7 .81 in x 8. 
0.3mm microns Power Gable, Quick Start Guide, ШЕВ Cable 3D45-EDU _54YP04 m 119611, 0.1 to 0.3 mm 0.1 mm 787X64 
(2) Glue Sticks, Build Plate, ECO-ABS Filament, .81 inx 11. 
100 100 Instruction Manual, Quick Start Guide, Roll nasii ШЕМЕН inx15.75in 011003тт 0.0125 mm 787X68 
microns microns of Black Nylon Filament, Scraper, Unclog 11.81 in x 11.81 0.1 to 0.4 mm 0.1 mm 187Х67 
Tool, USB Drive with Slicing Software in x 15.75 in Е : i 
LULZBOT. 
Build Build Layer Mfr. Item Dia. Color Нет No. 55EK74 
Description Volume Speed Thickness Includes Model No. 3D Printing Filament 
3D Printer, 630inX 4491 050 7-Piece Wrench Set, Clam Knife, Glue Stick, PLA 
18inLX 6.30inx in/sec 0.5mm Long Nose Pliers, Pad, Power Cable, SD Card MINI 2 490K93 Black — 56LF59 
13 %inW_ — 7.09 in : with Source Files, USB Cable, Wiper Pad Set Blue 56ІҒ60 
4 GB SD Card, 7-Piece Hex Key Set, Dental Pick, Dual Green — 56LF61 
3D Printer, 1102 in x Filament Run-Out Sensors, Glue Stick, Hangable Bag, LCD 3mm Gray _ 56LF62 
32% in 1102 inx 11.81 0.05to Touch Screen Display, Long Nose Pliers, Metric Ruler, TAZ PRO 55EK73 Red 56LF63 
X28inW 1122 in in/sec 0.4 mm Part Removal Tool, Precision Knife, Quality Assurance White 561Ғ64 
: Record, Quick Start Guide, Scrub Pads, TAZ Pro Toll Orange 221W59 
Head Dual Extruder with 0.5 mm Nozzle, Wiper Pads 
7-Piece Hex Key Set, 8 GB SD Card, Dental Pick, Glue Lu£Bot 554wgi 5eLF59 
3D Printer, 11.02 in x 11.81 0.0510 Stick, Hangable Bag, LCD Display, Long Nose Pliers, TAZ Green 
323*4inL 11.02 inx in/sec 0.4 mm Metric Ruler, Part Removal Tool, Precision Knife, Quality WORKHORSE 55EK74 3mm Blue 22110192 
X28inW 11.22 in * Assurance Record, Quick Start Guide, Scrub Pads, SE Tool Orange 221W94 
Head Single Extruder with 0.5 mm Nozzle, Wiper Pads Re 22110195 
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ABRASIVES 
Sanding Belts 


Sanding Belt Selection Guide 


Size Range z Application 
Vato 1" W, 12 to 30" L Light weld removal and blending, shape and contour sanding, surface preparation prior to coating and 
d plating, removing cutting tool marks from molds and dies, general clean-up and finishing 
|3to 4" W, 15% to 24 L| Grinding and finishing all metals, blending welds, sanding and finishing wood, glass seaming, and polishing 


1110 10" W, 36 to 13271! Benchstand and backstand belts, grinding and deburring of all metals, heavy stock removal, blending, dimensioning and shaping, polishing 


File Belts 
Portable Belts 


re GRIT SELECTION GUIDE (0 кы ч TROUBLESHOOTING GUIDE — 
Grit Size _ Application | Problem {Correction 
36 to 50 Stock Removal Loading | Decrease infeed pressure or belt spread 
60 to 100 Intermediate | Reduce applied pressure 
120 to 320 | Finishing Sheddin Use less aggressive contact wheel 
9 Dress contact wheel if worn or damaged 
GRAIN SELECTION GUIDE Г 
i i каң | Use entire surface of belt 
Abrasive Grain | Application Reduce belt tension 


High cut rate and long life on stainless, 

| aluminum and other hard-to-grind metals 

| High rate of stock removal and long 

| life in demanding applications — — — 
General purpose metalworking applications 


Ceramic - High Performance Belt Breakage Use less aggressive contact wheel 
m | Check tracking mechanism for belts tracking erratically 


Zirconia Alumina - Heavy-Duty 
| Aluminum Oxide - General Purpose 


More sizes and styles available 
online; for our complete selection 
go to grainger.com/sandingbelts 


Choose the Right Abrasive 
for Your Application 
General Purpose—The most affordable option uses Aluminum Oxide grit. 


Heavy Duty—Zirconia grit provides a faster cut rate and longer life 
compared to Aluminum Oxide. An excellent combination of quality and price. 


High Performance—Ceramic grit provides the best combination 
of service life and cut rate, for consistent performance over the 
entire product life. Your best choice for production applications. 


R228 
Metalite 


R823P 
BlueFire 


SAINT-GOBAIN 


General Purpose Sanding Belts 


Belt Type Application Backing | Abrasive | SAINT-GOBAIN 
R215 Metalite Woodworking X-weight, cotton | Aluminum Oxide | 
R228 Metalite General Purpose Metalworking X-weight, cotton | Aluminum Oxide | H 
R255 Metalite Woodworking X-weight, cotton | Aluminum Oxide | Heavy Duty Sanding Belts 


R283 Metalite | General Purpose Metalworking X-weight, Rayon | Aluminum Oxide 


Belt Type | Application — Backing Abrasive | 
Е i P CHOOSE: пап R821P BlueFire Better ШЕГИ Y-weight, cotton won 
ri 0. T- T I T 1 T T + 
n " Better for aluminum, cast iron, bronze, | X-weight, polyester Zirconia 
FESTE oT in 60 6A003 BRS IGI carbon steel - heavy pressure . .. (waterproof) | Alumina 
3in 24 in 60 6A009 R884P BlueFire Beto Or woodraluminum; brass/ Y-weight, polyester Zirconia 
37 in 15% in 36, 60, 80 15524 IDOTZGA ea VVIDIeSSUTO! (waterproof) Alumina 
; 24 in 60 6A015 
Ап 361п 60 2D555 P CHOOSE: Нет 
біп 48 in 60 5A997 Ww L Grit No. 
89 in 80 22PE37 R821P BlueFire 
R228 Metalite lin 42 in 40, 50, 60, 80 J5572 
Tin 42 in 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320 J5535 1% in 60 in 6,5 J5578 
48 in 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180 J5536 48 in 36, 40, 50, 60, 80 J5574 
2in 60 in 320 22PD90 2in 60 in 40, 60, 80 J5579 
72in 36, 60, 80, 100, 120, 220, 320 J5543 72 in 36, 40, 50, 60, 80 J5583 
2% in 48 in 36, 60, 80 J5537 215 in 60 in 36, 40, 50, 60, 80 J5580 
60 in 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 180, 220 J5541 4in 36 in 50, 80 J5570 
3in 132 in 80 22PE19 6in 48 in 36, 40, 50, 60, 80 J5576 
aia 36 in 150, 180, 320 J5533 60 in 40 22PE34 
54 in 50, 60, 80, 100 J5540 R823P BlueFire 
6in 48 in 150, 180, 220, 240, 320 J5538 vin 18 in 80 22PD65 
60 in 36, 40, 60, 80 J5542 24 in 60, 120 J5568 
8 in 107 in 60, 80 J5522 36 in 13 іп 60, 80 J5562 
R255 Metalite 12 in 60, 80, 120 J5560 
18 in 50, 80, 120 J5526 Ye in 18 in 60, 80, 120 J5564 
3in 21 in 40, 50, 80, 100, 120 J5529 24 in 60, 80, 100, 120 J5567 
24 in 36, 40, 50, 80, 100, 120 J5531 мп 18 in 60, 80 J5565 
Ain 24 in 36, 40, 50, 80, 100, 120 J5532 * 20% in 60, 80, 120 J5566 
36 in 36, 40, 50, 80, 100, 120 J5534 iin 30 in 60, 80 J5569 
біп 48 in 36, 40, 50, 80, 100, 120 J5539 42 іп 60, 80, 100, 120, 180 J5573 
R283 Metalite ; 48 in 60, 80, 100, 120, 180,220 J5575 
TA in 24 in 60 2D593 2h 72 in 60, 80, 120, 220 J5584 
Hin 13 in 40, 60, 80, 100, 120 J5561 2% in 60 in 60, 120 J5581 
12 in 40, 60, 80, 100, 120 J5523 3% in 15% in 80 22PE40 
Yin 18 in 40, 60, 80, 120 J5525 4 in 36 in 60, 80, 100, 120 J5571 
24 in 40, 60, 80, 120 J5530 6in 48 in 60, 80, 100, 120 J5577 
34 in 18 in 0, 15527 _ 60 in 60, 80 15582 
20% in 40, 60, 80, 100, 120 J5528 R884P BlueFire 
Tin 30 in 80 22PD55 3in 132 in 36, 50 J5563 
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ABRASIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Sanding Belts 


SAINT-GOBAIN 3M 


High Performance Sanding Belts 


> CHOOSE: Item > CHOOSE: Item P CHOOSE: Item 
w L Grit No. wW L Grit No. W L Grit No. 
R980P Blaze, Norton 984F Cubitron ІІ, ЗМ 384F, 3M 
Yin 24 in 60, 120 J5556 Ya in 24 in 60 45490 2in 132 in 36, 60 J6852 
36 in 13 in 60 22PD77 12 in 80 30CP12 3in 132 in 36, 60, 80 J6852 
12 in 40, 60, 80 J5544 18 in 50, 60, 80 J5486 6in 48 in 36 448D04 
Ve in 18 in 40, 60, 80, 120 .5548 Vin 18 in 120 448D46 37 in 60 in 150 448D03 
24 in 40, 50, 60, 80 J5554 24 in 60, 80 115490 723D Cubitron ІІ, 3M 
3A in 18 in 40, 60, 80 J5550 24 in 120 448D47 Yin 42 in 220 448075 
: 207 in 40,60,80,120 ./5552 Y in 18 in 36, 60 J5488 2in 72 іп 120 448074 
Tin 24 in 120 22PD50 Ti in 60, 80 115483 Зіп 132 іп 120, 150, 220 J6853 
Tin 60 in 40 22PD81 24 in 50 J5490 784F Cubitron Il, ЗМ 
48 in 60, 80 J5557 Tin 42 іп 60, 80 J6874 18 in 36,60,80,120 Ј6855 
2in 60 in 36, 40 J5558 132 in 36, 60 J6866 Vin 24in 80, 120 J6857 
72 in 36, 40, 50, 15559 137 in 36 448A06 25 in 60 448080 
60, 80, 120 16 in 60 in 60 448C44 Эд in 18 in 36,60,80,120 Ј6856 
біп 48 in 60 22PE31 2 132 in 36, 80 J6867 Tin 132 in 50 448078 
R981 SG, Norton 60 in 36, 50, 60, 120 ./6876 48 іп 60, 80 16858 
JA in 24 in 60 22PD68 72in 36, 50, 60, 15496 2 in 72 in 60, 120 J6860 
12 in 50, 60, 80 J5545 2 in 80, 120 132 in 36 448076 
іп 18 in 80, 120 J5549 118 in 36 30CP18 132 in 60 448085 
24 in 50, 60, 80, 120 .5555 132 іп 36 30CN86 3in 132 in 36, 60, 80 J6854 
3, in 18 in 60, 80 J5551 132 in 50, 60, 80, 120 6868 біп 48 in 60, 80 J6859 
201^ in 50, 60, 80 J5553 2V5 in 60 in 36, 60, 80 J6877 994F Cuhitron Il, ЗМ 
{in 24 in 50 22PD52 132 in 36, 50, 60, 16869 4 in 132 in 36 448023 
31^ in 151^ in 60, 80, 120 J5547 3 in 80, 120 
947A Cubitron Il, ЗМ 137156 in 36 448C10 
Yin 24 in 60, 80, 120 J6864 З in 15% in 60, 80 J6871 
Yo in 18 in 60, 80, 120 45487 4in 132 in 36, 50, 60,120 Ј6870 
24 in 60, 80, 120 J6864 5in 132 in 36 448055 
i 18 in 60, 80, 120 115489 i 36, 50, 60, 
sin 20% in 60, 80.120 16863 a 48 in 80, 120 mE 
1iin 80, 120 J5484 ! 60 in 60 448638 
lin 30 in 80, 120 J5491 132 in 36 30CN93 
42 in 80, 120 115492 8in 107 in 36 448056 
60 in 60, 80, 120 J5495 132 in 36 448A91 
2in 72 іп 60, 80, 120 115497 27%в in 126 іп 80, 120 116865 
132 іп 60, 80, 120 116861 37 in 60 in 80 448053 
3 in 132 in 60, 80, 120 J6862 75in 80 448652 
3% in 15% іп 60, 80, 120 J5485 
6in 48 in 60, 80, 120 115494 


LE ЗМ Scotch-Brite’ 
Surface Conditioning Belts 


= Aluminum oxide abrasive 


Open construction resists loading. Use Coarse grit for deburring, Medium grit for 
cleaning and blending, Fine grit for blending, and Very Fine grit for finishing. 


3M Scotch-Brite 


J5499 
d od Item 
М L rade No. 

Norton Rapid Prep > CHOOSE: Item 
Yin 18 in Medium, Fine, Very Fine J5586 Ww L Grade No. 
24 in Medium, Fine, Very Fine J5590 3M Scotch-Brite i 4 Е 
34 in 18 in Extra Coarse, Medium, Fine, Very Fine J5587 Yin i in Coarse, Medium. vey fine 458 

201^ in Medium, Fine, Very Fine J5588 34 in 18 in Coarse, Medium, Very Fine J5500 

Tin 42 in Medium, Fine, Very Fine J5794 Tin 42 іп Medium 6RR58 
2in 48 in Medium, Fine, Very Fine J5592 2 in 48 in Medium, Very Fine J5503 
3 in 21 in Extra Coarse, Medium, Fine, Very Fine J5589 - mm Medium ae 
24 in Extra Coarse, Medium, Fine, Very Fine J5591 3in 24 in Medium, Very Fine J5502 

3% in 1515 in Medium, Fine, Very Fine J5585 3% in 151% in Coarse, Medium, Very Fine J5498 
6in 48 in Medium, Fine, Very Fine J5593 6in 48 in Coarse, Medium J5504 
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ABRASIVES 
Sandpaper Sheets 


1KUR4 


1KUH6 


EL PAPEL DE LIJA 
PARA TODO USO 


oov мабаалісжшізті com 
f 
| Bese 


3XY65 
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SAINT-GOBAIN 


Sandpaper Sheets 


Norton Series/Backing 


a tion | 


E rasive Materii m$ m 
Pro Sand Premium Aluminum Oxide, Stearate-Coated Consistent finish on all surfaces and coatings | 
. Multisand; A211 D Aluminum Oxide Wood, metal, plastic, and fiberglass | 


Aluminum Oxide 
Aluminum Oxide 


Hardwood, metal, and composites | 


Dry sanding painted or varnished wood 
Dry sanding of soft or bare 
= wood, and cabinets 
ux sanding primed or painted wood 
et sanding between primer coats or | 
other finishes on wood and metal 
Deburring, cleaning, or polishing metal 
Scouring or polishing nonrate 
metals and utensils 


alox; -Weight, 
A-Weight, A213 C-Weight 
No-Fil Adalox; A275 B-Weight 
Garnet; A511 A-Weight, A513 C-Weight 
0-ҒІ Durite; A475 B-Weigh 
| Tufbak Durite; 7402 and 1414 
A-Weight, T461 C-Weight — 
Flex Metalite; K225 an 5 J-Weight 


Emery; K622 J-Weight 


Silicon Carbide 
Aluminum Oxide 


PKG. OF 3 |PKG. OF 20 Item Pkg. 


Item Item wW L Grit Series Color No. Qty. 
w L Grit No. “Norton Flex Metalite K224 and K225 
“Norton ProSand_ | difin 60 K224 Brown 1REA3 25 


{1 in 50 K225 Brown 1REA2 25 
ifin 80 K225 ^ Brown 

diin 100 K225 Brown 1KUK6 50 
tiin 120 K225 Brown 1KUK7 50 


9in Qin {1 in 150 K225 Brown 1KUK8 50 
{1 in 180 K225 Brown 1KUK9 50 
{i in 220 K225 Brown 1KUL1 50 
- | itin 240 K225 Brown 1KUL2 50 
| 8 {1 in 280 K225 Brown 1KUL3 50 
Item Рк. {lin 320 K225 Brown 1KUL4 50 
м L Grit Series Color No. Qty. 11 in 400 K225 Brown 1KUHS 50 
‘Norton Multisand A211 and A213 | ‘Norton Emery K622 ВЕ 
: in 60 A211 Brown 1RDT3 6 11 in 50 K622 Charcoal 1KUH6 25 
3% in —g1i1——3100 — A213. Brown 18072 6 Qin 11іп 100  K622 Charcoal 1KUH7 50 
5%in 100 A213 Brown 1RDR6 6 ( {1 in 150 K622 Charcoal 1KUH8 50 
4%in 5%in 150 A213 Brown 18085 6 _ Backing Backing ltem Pkg. 
11in 60 A211 Brown 18083 4 w L Grit Material Weight Color No. Qty. 


Norton Adalox A211, A212, and A213 “Approved Vendor 
tiin 36 A211 Brown 1KUV1 25  Muminum Oxide 


itin 40 A211 Brown 1KUV2 25 itin 36 Paper D Brown 447179 1 
11 іп 50 А211 Brown 1KUV3 50 iin 180 Paper A Brown 436A39 100 
{i in 80 A211 Brown 18073 25 iin 220 Paper A Brown 436A32 100 
| Tiin 80 A211 Brown 1KUT4 50 itin P40 Paper D Вгомп 436A33 25 
9 in itin 100 — A211 Brown 18074 25 itin P60 Paper C Brown 436A27 50. 
{iin 100 A213 Brown 18025 100 11 in P80 Paper B Ней 436A31 50 
Піп 120 . A213 Brown TKUTS 100 iin P80 Paper C Brown 436A28 50. 
{lin 150 A213 Brown 1KUT6 100 itin P100 Paper B Red 436M3 100 
{iin 180 . A212 Brown 18026 100 fin P100 Paper C Brown 436A48 
itin 220 A212 Brown 1LZK4 100 Qin 1iin P120 Paper B Red 436A41 100 
“Norton Premium No-Fil Adalox A275 iin P120 Paper C Вгомп 436A36 100 
1iin Р80 A275 Brown 1KUR4 50 {iin P150 Paper B Red 436453 100 
їїїї Р100 A275 Brown 1KURS 100 iin P150 Paper C Brown 436A52 100 
{lin P120 A275 Brown 1KUR6 100 {iin P180 Paper B Ней 436A56 100 
iiin P150 A275 Brown 1KUR7 100 jin P220 Paper B Red 436M4 100 
{lin P180 A275 Brown 1KURS 100 iin P240 Paper B Red 436457 100 
9 in itin P220 A275 Brown 1КОН9 100 “Tin P320 Paper B Red 436А34 100 
{iin P240 A275 Brown 1KUT1 100 iin P400 Paper B Red 436A42 100 
Tiin P280 А275 Brown 1KUT2 100. Tiin P600 aper B Red 436A38 100 
Tiin P320 A275 Brown 1KUT3 100 Emery 
diin P400 А75 Вгомп 1KUPS 100. ;, Ilin 100 Cloth J Black 447783 50 
{lin P600 A275 Brown 1KUP6 100 9in fin 150 Cloth J Blacl 50 
„Norton хат T tum UD ТЗ 0 1LZK5 50 Bamot 
in range 11іп 50 Рарег D Orange 447780 1 
Tiin 80 A513 Orange 1KUP9 50 {lin 60 Paper C Orange 436A35 50 
itin 100 А513 Orange 1Н077 25 itin 80 Paper A Orange M7T81 1 
diin 10 — A511 Orange 1LZK6 100. itin 80 Paper C Orange 436437 50 
gin —iiin 10 A511 Orange 1LZK7 100. tiin 100 Paper A Orange 436A46 100 
Ilin 120 А513 Orange 18028 100 Qin {fin 120 Paper A Orange 436429 100 
Tiin 150 A511 Orange 1RDZ9 25 itin 120 Paper C Orange 436A58 100 
11in 150 A513 Orange 1KURT 100 iin 150 Paper A Orange 447782 1 
iiin 180 ^ A511 Orange 1KUR2 100 itin 150 Paper C Orange 436A65 100 
11 in 220 A511 Orange 1KUN4 100 tin 180 aper A Orange 436A61 100 
“Norton No-Fil Durite A475 Tm itin 220 Paper A Orange 436A54 100 
ilin 80 4475 Gray 11V254 5. -siliconCarhide 
Tin 100 А475 гау 11/255 100 л Waterproof 
11іп 120 А475 Gray 11/256 100 Min 80 "poer C Віаск 436A50 50 
9in іп 150 А475 (лау 110257 100 : Waterproof 
itin 180 А475 Gray 11/258 100 Min 100 Paper C Віаск 436A45 50 
itin 220 A475 Gray 11V259 100 ч Waterproof 
itin 240 A475 Gray 110260 100 Min 120 Paper C Віаск 436A30 50 
tin 320 А475 Gray 110261 100: я Waterproof 
“Norton Tufbak Durite T402, 1414, and T461 Win 150 Paper C Віаск 436A55 50 
{iin 80 146 harcoal 1KUL5 50 9 in i Waterproot 
fiin 100 461 Charcoal 1KUL6 50 Win 180 Paper C Віаск 436M7 50 
iin 120 7461 Charcoal ПҮҒ” 50 “tin P100 Paper B White 436A60 100 
itin 150 461 Charcoal_1KUL7 50. itin P120 Paper B White 436A62 100 
ti in 180 461 Charcoal 1LYF8 50 Hiin P150 Paper B White 436A59 100 
iin 220 414 — Gray  1lYF9 50 iin P180 Paper B White 436A64 100 
? Пі 240 744 бау М5 50 Tiin P220 Paper B White 436A49 100 
эп _ diin 280 44 Gray  1lYGi 50 iiin P240 Paper B White 436A63 100: 
itin 320 414 (пу 1ЮИ8 50 Tiin P320 Paper B White 436А51 100 
Шш 4i шош үп 
Ш Tay Description W 1 бгії Includes No 
fin 500 414 Gray 1KUN1 50 TUE Kevortmant Packs ee $a 
tiin 600 1414 Sra TRUM? 50 ‘Norton Assorime acts БЕГЕ 
itin 1200 1402 ray 1KUN3 50 баға 39 a | ; 
{tin P220 247 Gray 1REA1 25 Multisand “1 9 in Assorted (à RENT 1RDT4 
. 11 60to heets arit, 
Multisand 9 in in 220 100 Grit, 150 Grit, (7) — 3XY65 
Sheets 220 Grit 
4% in Lx2 ‘Ve in W, Rubber For Wet or 1RDT5 


Dry Sanding, Uses % Sheets 9 x 11 in 
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ABRASIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Hand Pads & Rolls 


Scotch-Brite” 


SAINT-GOBAIN 


Aluminum D — 
3M Oxide d г 42т08 
42811 м 22 А 
Abrasive 7 
Напа Райѕ 


All pads can be cut 

to size for specific 
applications; 5XB78 is 
perforated to let you 
create smaller 412" x 


6" pads. 
Abrasive Item 
Material — Grade Color Series Function w L Brand No. 
Aluminum Super Fine White 7445 Mild abrasive for Cleaning біп Qin Scotch-Brite 3WB48 
А For hand cleaning and scouring, light cleaning of metal surfaces апа i i 
Very Fine — Green 696 removal of light surface oxidation, stains, and marks. біл Эш Norton AVB29 
Very Fine Maroon 747 Cleaning, Deburring, Finishing, Preparing surfaces for painting, Rust Removal; Defuzzing wood 6in Qin Norton ALL48 
Very Fine Maroon 777 Cleaning, Crrosion removal, Deburring, Fast initial cut rate, Oxidation removal біп Qin Norton 41150 
Very Fine Maroon 847 Cleaning, Deburring, Defuzzing wood, Finishing, Preparing surfaces for painting, Rust removal 6in Qin Norton 5XB78 
Alumi Very Fine Maroon — 7447 Cleaning, Defuzzing wood, Finishing; Deburring, Preparing surfaces for painting, Rust removal біп Qin Scotch-Brite 42810 
тит Very Fine Maroon 74478 Blending, Cleaning, Contour Finishing, Deburring, Finishing Gin Qin Scotch-Brite 42818 
Very Fine. - Maroon — Blending/Deburring, Finishing/Polishing Бш зш — 415155 


біп Qin — 435Y56 
xtremely thin and conformable for cleaning, blending, finishing,and deburring contoured surfaces and tight spaces 4 ^in Qin Norton 49U885 
6in 9іп Norton ALL46 


Very Fine — Green — 
Very Fine Maroon Thin Flex 
Medium — Brown 140 


m 


Medium Tan 7440 Blending, Deburring, Removing Rust and Oxidation біп 9in Scotch-Brite 41811 
Medium ^ Dark Tan = Blending/Deburring, Finishing/Polishing 6in 9іп = 435Y54 
Ultra Fine Gray 635 Blending paint, Cleaning fiberglass partitions, Deburring plastic surfaces, Finishing, Scuffing acrylic surfaces 6in Qin Norton 41145 
Ultra Fine — Gray 748 Defuzzing wood, Final rub, Light cleaning of steel and nonsteel біп 9іп Norton ALL49 
Silicon _UltraFine — Gray = Blending/Deburring, Finishing/Polishing біп 9іп = 435Y58 
Carbide Very Fine Gray 851 Blending around welds, Cleaning glass molds, Removing rust and oxidation, Satin Finishing 6in Qin Norton 41152 
Medium Gray 146 Cleaning aluminum, around welds, glass molds, and dies, Light Deburring 6in Qin Norton ALL47 
Medium Gray 7446 Cleaning aluminum, around welds, glass molds, and dies; light deburring of intricate parts біп Qin Scotch-Brite 47812 
Non- Super Fine — White 456 Nonabrasive for cleaning glass, fiberglass, and porcelain fixtures;wood highlighting and rubbing between finish 6in Qin Norton ALL44 
Abrasive — Off White — Blending/Deburring, Finishing/Polishing біп 9іп = 435Y57 
Mfr. Item 
e" Includes: Scrubbing Sponge (74), Lt.-Duty Р; ШЙ) Hoy Duty P id (7440), Lt.-Duty Cleansing Pad (7445), Blending | —Brand__Mofie!_ No. 
; ncludes: Scrubbing Sponge (74), Lt.-Duty Pa ‚ Hvy.-Duty Pai , Lt.-Duty Cleansing Ра , Blendin ; 
Abrasive Hand Pad Set Pad (7446), General Purpose Pal (7447), Ultrafine Pad (7448), Production Pad (8447), and Twist Lok Pad Holder (961) Scotch-Brite 9615 47108 
Hand Sanding Block For Use with 4 x 6" Roll Material and Hand Pads 3M 952 4ZR06 
Mini Mandrel 34" Shank; 274" Length 3M 935 47808 


Non-Woven Abrasive Rolls Scotch-Brite" 


An economical alternative to pre-cut pads for effectively hand cleaning male and female threading, and 
inside of cylinders; cut to size and use only what you need. The flexible, nonloading, nonrusting material 
conforms to work surfaces for light- to heavy-duty cleaning, deburring, blending, polishing, and finishing. 
Use on metal, wood, composite, plastics, stone, solid surfaces, and painted surfaces. 


Abrasive Mfr. Item 
: Series Grade Material Color L wW Model No. 
Cleaning and Finishing Rolls E P 
Very Fine Silicon Carbide Gray 30 ft 4in 7000120862 47Р80 
Very Fine — Aluminum Oxide Maroon 30 ft 2in 7000121074 4ZP75 
Very Fine — Aluminum Oxide — Maroon 30 ft 4in 7000046195 4ZP78 
Very Fine Aluminum Oxide Магооп 30 ft 6in 7000121072 47Р81 
UPRL Super Fine Aluminum White 30ft “іп 70001208638 42Р7Т 
Super Fine Silicon Carbide Gray 30 ft 4in 7100141689 4ZP79 
Fine Aluminum Oxide — Maroon 30 ft 4in 7000121069 2BAP4 
Е 6 — — White 30ft 4 in 7000000649 AZP76 
Cutting and Polishing Rolls 
CP-RL Medium Aluminum Oxide Tan 30 ft 2in 1100141895 47829 
Medium Aluminum Oxide Tan 30 ft 4in 7100095034 47830 
Polishing Roll 4ZR30 
CF-RL — — White 30 ft 8 in 61500021243 4YHX5 
SP-RL — = White 30 ft 4in 7000120882 2JEK9 


GRAINGER CATALOGS 
Are Digital Too! 


* Choose From Our Library of Industry-Specific Catalogs 

* Browse, Download or Share Pages 

* Add Items to Your Cart and Check Out When Ready 

* Browse now at grainger.com/catalogonline БЕ. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2367 


ABRASIVES 
Rolls & Sheets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


0227 MERIT 


SAINT-GOBAIN we know abrasives 


Abrasive Rolls 
Rolls can be torn to exact lengths as needed, eliminating waste. 
Cloth Rolls—For polishing lathe turnings, rolls, and cylinders; light deburr- 


ing; blending machine tool marks; removing rust and scale; fine sanding and 
polishing. 


Paper Rolls—For preparing primed and painted surfaces; sanding plastic and 
fiberglass; and bare wood sanding. 


Item Item 
Ww L Grit Brand No. w L Grit — Brand No. 
Cloth JCF0852 Series 
XC0851 Series 150 ft P80 = 435Y29 
1" 1501 — P60 = 435Y50 150ft P100  — 435Y43 
1%" 150 P60 — 435Y48 150ft P120  — 435Y26 
2" 150ft Р60 = 435Y45 150ft P150  — 435Y49 
K225 Series y  190ft P180 - 435Y34 
150 fi 80 Norton 20725 150ft P220  — 435Y41 
150 fi 80 Merit — 3DV24 150ft P240  — 435Y33 
150 100 Norton 20724 150ft P280  — 435Y53 
150ft 120 Norton 20723 150ft P320  — 435Y37 
150ft 120 Мей 30/25 1508 P400 - 435Y38 
150ft 150 Norton 20722 150ft Р80 — 435Y30 
4 150ft 180 Norton 20721 150ft P100  — 435Y42 
150ft 180 Мей — 3DV26 150ft P120  — 435Y22 
150ft 220 Norton 117К9 150ft P150  — 435Y46 
150ft 2404 Мей 30/27 1%" 150й P180  — 435Ү28 
1508 280 Norton 11711 1508 P220 - 435Y39 
150ft — 320 Norton 20719 150ft P240  — 435Y36 
150ft — 320 Мей — 3DV28 150ft P320 - 435Y40 
150ft 400 Norton 20718 150ft P400 - 435Y35 
150 80 Norton 20736 1508 Р80 — 435Y23 
150ft 100 Norton 20735 150ft P100  — 435Y44 
150ft 120 Norton 20734 150ft P120 - 435Y21 
150 150 Norton — 2D733 150ft P150  — 435Y47 
150ft 180 — Norton 20732 2' 150ft P180  — 435Y25 
1%"  150ft 220 Norton 11712 150ft P220 - 435Y31 
150ft 240 Norton 20731 150ft P240  — 435Y27 
150ft 280 Norton 11713 150ft P280  — 435Y52 
150ft — 320 — Norton 20730 150ft P320 - 435Y24 
150ft 400 Norton 20729 150ft P400  — 435Y32 
1501 — 600 Norton 20728 Approved Vendor Series 
150 ft 80 Norton 20746 150ft 40 — 447R20 
150 ft 80 Merit 3DV29 1%" 1508 80 - 447819 
1508 100 Мойоп 20745 1508 600 — 447R21 
150 ft 120 Norton 20744 29 45у4 400 — 447R17 
150ft 120 Мей 3DV30 Paper 
150ft 150 Norton 20743 A275 Series 
150ft 180 Norton 20742 75 ft 80 Norton 4МАА9 
22  150ft 180 Мей —3DV31 90ft 100 Norton 4МАА8 
150ft 220 Norton 20741 294 — 135ft 150 Norton 4МАА? 
150 240 Norton 20740 135ft 220 Norton 4МААб 
150 240 Мей —3DV32 135ft 220 Norton 4МАА5 
150 280 Norton 11714 30 ft 80 Norton — 3UN31 
150 320 Norton 20739 30ft 120 Norton — 3UN30 
150 320 Мей — 3DV33 4W' — 30ft 150 Norton 3UN29 
150 400 Norton ЗХҒ01 30ft 180 Norton X 3UN28 
K224 Series _ E 30ft 220 Norton — 3UN27 
" 150 50 Norton 20727 Approved Vendor Series 
150 60 Norton 20726 25yd 80 — 447R09 
yy -150 50 X Norton 20738 30ft 100 = 447R10 
150 60 Norton 20737 30yd 120 — 447R11 
Я 150 50 Norton 20748 оу" _45у0 150 — 447R12 
150 60 Norton 20747 45yd 180 — 447R13 
45yd 220 = 447814 
45yd 240 - 447815 
45yd 920 — 447816 
2368 GRAINGER. 


ETL! 


Find even MORE on Grainger.com® 


Abrasive Cloth Roll Kit 


Kit comes with 24-ft. L premium aluminum 
oxide abrasive sheets in 5 different grits; cut or 
tear off to the length that you need to help eliminate 
waste. The strong bonding system allows the sheets to be 
torn and rolled without shelling. An excellent choice for all 
your utility sanding and general maintenance work, including 
blending, finishing, and cleaning applications. 


Item 


Abrasive Material w 


Aluminum Oxide tin 120, 180, 240, 60, 80 


SAINT-GOBAIN 


Open-Mesh Abrasive Rolls and Sheets 


In applications where life and load resistance are the most-important factors, 
the open mesh screen on these silicon carbide sheets resists loading for fast, 
easy, and efficient sanding. Use for sanding plastic piping prior to gluing; 
preparing copper pipe and fittings prior to soldering; and sanding softer materi- 
als where loading is a problem, such as plaster, wood, drywall, brass, etc. 


Item Pkg. 
Description w L Grade Grit No. Qty. 
Very Fine 320 1KUK4 25 
Screen-Bak Very Fine 220 1KUK3 25 
Durite Q421 9in 11 in Very Fine 180 1KUH9 25 
Sheets Fine 150 1KUK2 25 
Medium 100 1KUK1 25 
Screen-Bak Very Fine 180 4F882 1 
Durite 0421 1%in 75 ft Fine 120 4F881 1 
Rolls Medium 80 4F880 1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ABRASIVES 


1-800-GRAINGER (472-4643) Pads & Sponges 


Diamond Hand Pads 


Color-coded hand pads combine the durability and aggressiveness of diamond on a high-strength, 
flexible backing. Single-sided; conform to shapes and contours. Well-suited for quick finishing of 
ceramic tile to get a smooth edge before grouting. Can be used on many other surfaces to smooth 
edge chips, reface edges, or polish dies and molds. 1RDJ5 is an assortment that contains 1 of 


SAINT-GOBAIN 


each type of pad. 


Mfr. Item 
Grade Grit Color L w Model No. 
Hand Pads 
Ultra Fine 800 White 3 іп 2%їп 66260306363 1RDJ3 
Ultra Fine 1500 Blue 3 іп 2 йіп 66260306364 1RDJ4 
Super Fine 400 Yellow Зп 2%in 66260305852 1RDJ2 
Fine 120 Black Зип 2%їп 66260306361 1RDH9 
Fine 200 Red Зп 2¥%in 66260306362 1RDJ1 
Medium 60 Green 3 %іп 27 66260306360 TRDH8 
Assortment 
Medium to Ultra Fine 60, 120, 200, 400, 800, 1,800 Assorted 3/іп 2 іп 66260307720 1RDJ5 


Abrasive Sponges 


Durable coated foam lasts up to 5 times longer 
than sandpaper and resists tearing. Can be 
used wet or dry, and can be washed and reused 
multiple times. 


General Purpose—Small, flexible sponges 
are coated on 2 sides and can be used on most 
materials. Silicon carbide abrasive. 


Sealer Sanding—Designed for hand sanding 
primers and sealers between coats on furniture 
and cabinets. Premium silicon carbide abrasive. 
Coated on 2 sides. 


Profile—Designed for flat surfaces and corners 
on metal, wood, plastic, or paint. Aluminum 
oxide abrasive. Coated on 3 sides. 


Small Area—The ultra sharp aluminum oxide 
grain offers faster cut and longer life for small 
area paint and drywall repair. Coated on 2 sides. 


Dual-Angle and Angled—Extra-firm sponges 
are coated with aluminum oxide abrasive on 4 
sides for sanding inside corners and crevices of 
drywall compound. 


SAINT-GOBAIN 3M 


Contour—Thin, flexible sponges are designed 
for small diameter objects with contours such 
as ceramics, spindles, turnings, and railings. 
Aluminum oxide abrasive. Coated on 1 side. 


Soft Touch—Superior flexibility for hand 
sanding or finishing flat, curved, contoured, and 
hard-to-reach areas. Aluminum oxide abrasive. 
Coated on 1 side. 


Corner Drywall—2 sides have aluminum 
oxide abrasive, providing dual sanding action for 
near-perfect inside corners on drywall. Extra- 
firm sponges are designed for sanding drywall 
corners, but can also be used on a variety of 
other materials. 


Softback—Coated оп one side with an alumi- 
num oxide grit that is excellent for automotive 
applications, this flexible sponge is effective 
for hard-to-reach areas like headlight openings 
and door jambs. The soft foam backing allows 
comfortable hand sanding. 


Description L Ww Thickness — Grit Grade 
Norton 
General 4in 2.75 in {in 36/80 Extra Coarse/Medium 
Purpose 4in 2.75 in Tin 80/120 Medium/Fine 
475in 375in  Q0.5in 80 Medium 
(a. 4/5in 375in 0.5іп 100 Fine 
Sealer Sanding-475 in 375i — Qin — 150 Fine 
475іп 3.75in 0.5 in 220 Very Fine 
Profile 4in 2.75 in 0.5 in 100 Fine 
45in 2.687 in {in 60 Medium 
Small Аға —45 in 2687n Tin 180 Very Fine 
Dual-Angle 4.875 іп 2.875 in lin — Coarse/Medium 
0 4.875 іп 2.875 іп {in Medium/Fine 
гт 4.875 іп 2.8/5bin in 150/180 Fine 
9 4875in 2.875іп tin 100/120 Medium 
55in  45in  0.187in Fine 
Contour 55in  45in 0.187 in — Medium 
5.5in  45in 0.187 in — Very Fine 
55in  45in 0.187іп Medium 
5.5 in 4.5 in 0.187 in 100 Fine 
Soft Touch 55in 4.5іп 0.187 in Super Fine 
5.5 in 4.5 in 0.187 in = Ultra Fine 
5.5in  45in  0.187in — Very Fine 
Ei Drywall Тіп 45in 3.75 in — Medium 
Softback 55in  45in 0.25 in X 500/600 Softback 55п  45in 025п 500600 ^ GSuperfine — — (à 02602 — вы 120. Fine 
Foam Sanding Pads 
= A275 aluminum oxide grain with No-Fil® coating 
= A4V2"W x 82'L roll Grit 
a 178 (512"L) sheets per roll 150 
180 
Water-resistant sheets are excellent for fine sanding 220 
water-based primers, topcoats, wood, metal and 2m 
composite, especially on rounded edges, contours, 400 
and curves. Can be used moist to provide a uniform 200 
finish that minimizes scratching. 800 
1000 
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Mfr. Item Pkg. 
Model No. Qty. 
07660749503 18018 1 
07660749502 1801 1 
63642502538 2КМАТ 1 
63642552870  3WK98 1 
63642552869  3WK97 1 
63642552868 3WK96 1 
63642536313 — 2KNA9 1 
07660782071  45GF45 1 
07660782073  45GF46 1 
07660700936 1PW28 1 
07660700935 1РМ27 1 
07660702284 336М50 24 
07660702285 33GN51 24 
07660700938 20777 2 
07660700939 20772 2 
07660700937 2077: 2 
07660703074  1RDW7 20 
07660703075  1RDW8 20 
07660703076 X 1RDW9 20 
07660703077  1RDX1 20 
07660703078 180Х2 20 
07660701715 — 1PW39 1 
02602 2BAE1 120 
SAINT-GOBAIN 
Mfr. Item 
Model No. 
78072735316 127220 
78072757584 127221 
78072757599 127222 
78072757600 127223 
78072757602 127224 
66623357606 122226 
66623357608 122227 
66623357611 122228 
66623357612 127229 
66623357613 122230 
66623357616 127231 


Assortment Раск 
1RDJ5 


NORTON 


MultiSand 


smar: аяна 


Sealer Sanding 
3WK97 
General Purpose 
1RDV8 


Angled 
33GN50 


Soft Touch 
1RDW8 


Corner Drywall 
1PW39 
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ABRASIVES 
Sanding Discs 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Sanding Disc Specifications 
plication 


Series A _ Е Backing 
Faster cut rate than standard discs. Flexible backing. Available with 


IE Abrasive 
Norton A275 


vacuum holes to pull swarf away from the point of grind. B-weight, latex Aluminum Oxide 
|. Norton A290 Provides consistent finish for dry sanding applications. C-weight, paper Aluminum Oxide 
|. Norton M75 Ideal for use between sealer coats and for hard-to-sand surfaces. .  B-weight к Silicon Carbide 
Norton A975 For stripping and sanding paint, primers, bare wood, metal, and fiberglass. Т АЯ ЦА Ceramic Alumina 
|. Norton H875 For soft material applications, fiberglass, and composites. E-weight, paper | | Zirconia Alumina _ 


Provide maximum dust extraction for virtually dust-free sanding. 

Flat, laser-cut holes maximize cut rate and disc life. | — pmi 
Premium blend of proprietary grains and grinding aid for high performance 
With a fast cut and long life. [deal for mild steel and carbon steel. 

Precision shaped ceramic grain for faster cuts and long life. 

Ideal for stock removal on a wide variety of substrates. 


Norton Multi-Air® Cyclonic" 
ARC Abrasives Inc® PREDATOR® 
CUBITRON™ II 


Fiber-reinforced latex/paper 


Ceramic Alumina 


Y-weight, cloth Ceramic 


C-weight, paper Ceramic 


Non-Vacuum 
H5933 


SAINT-GOBAIN 


PSA Paper Disc Rolls 


Pressure Sensitive Adhesive (PSA) backing enables quick disc 


changes. Stearate coating reduces disc loading. For use on random 
orbital and rotary sanders. Use for all-purpose dry sanding and 
finishing applications. Use with PSA back-up pads, sold separately; 
search for "PSA Back Up Pads" on Grainger.com®. 


ARC 
J1056 


Vacuum > CHOOSE: Item 
Hole Design Series Grit Discs per Roll Brand No. rl rere SAINT-GOBAIN 
5in 
5 Hole 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500 100 Norton H5931 H 
A275 80, 100, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 500 100 Norton H5930 PSA Cloth Discs 
A290 60, 240, 280 100 Norton H5932 А А na 
Non-Vacuum — 4475 80, 100, 120, 150, 180, 220 100 Norton  Hs933 | For maintenance and repair applications, from 
- A975 220, 320, 400 100 Norton Н5934 medium grinding to light deburring and finish- 
in і 2 2 
6 Hole A275 ~ 80, 100, 120, 150, 180, 220, 280, 320,600 | 100 Norton H5936 ing. Pressure-sensitive adhesive (PSA) offers 
80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500 100 Norton H5935 fast, convenient disc mounting. Discs are made 
A290 150, 240, 280 100 Norton Н5037 ; 
Non-Vacuum 475 80, 120, 180, 220 100 Norton H5938 without center holes for full-face usage. 
A875 180, 320 100 Norton H5939 


SAINT-GOBAIN 3M 


Hook-and-Loop Sanding Discs 


8" discs and smaller are designed for use on 
orbital sanders or vertical shaft grinders and 
must be used with PSA back-up pads, sold 
separately; search for "PSA Back-Up Pads" 
on Grainger.com®. Discs 9" and larger are 
designed for use on stationary disc sanders. 


Hook-and-loop backing makes discs reusable and enables quick disc Disc > CHOOSE: Item 
changes. Stearate coating reduces disc loading. Designed for use on Шат NUN Gi Brand No. 
random orbital and rotary sanders. Use for preparing primed and painted m ШЕЙБЕ AES um 
ерім etrinni А int j TET in ‚50, 60, 80, 100, rasives j 
surfaces for finishing; stripping primer and paint; sanding plastic, fiberglass, Sin 120.180.240 | ARC Abrasives 1058 
and bare wood; light weld blending and deburring; and finishing all types pin 36,40, 50, 60, 80, ane Abrasives 21061 
j А 100, 120, 150, 180 
of metal. Use with hook-and-loop back-up pads, sold separately; search for 6-Hole - 36 40 50. G0-80 - 
"Hook-and-Loop Back Up Pads" on Grainger.com®. H5925 Sin ` 400,420, 180 ` ARC Abrasives 41062 
8in 36. 40, 50, 60 ARC Abrasives ./1063 
Vacuum > CHOOSE: > CHOOSE: Item — Pkg. 9 in 80. 100, 120" ARC Abrasives ./1064 
Hole Design Series Grit Color Brand No. Qty. 10 in Қы ма tica ARC Abrasives Ј1051 
in Disc Dia. ; 36, 40, 50, 60, 80, i 
Ron Vacuum Surface Prep 180 Blue — MRB 1 12in 100, 120, 180 ARC Abrasives J1052 
3 in Disc Dia. ; 36, 40, 50, 60, " 
Ron Vacuum) Surface Prep 80, 180 Maroon, Blue = J6885 1 15in : 80, 120 ARC Abrasives J1053 
4 in Disc Dia. А 36, 40, 50, 60, н 
NonVacuum Surface Prep 40, 80 Brown, Maroon - 1586 1 16 in 80, 100, 120 ARC Abrasives J1054 
4 7 іп Disc Dia. ; 36, 40, 50, 60, i 
Non-Vacuum Surface Prep 40, 80, 180 Brown, Maroon, Blue - J6887 1 181п 80, 100 ААС Abrasives 41055 
5 in Disc Dia. 20 in 36, 40, 50, 60, ARC Abrasives Ј1057 
A275 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 600 Champagne Norton H5916 100 24 in 80, 100, 120 ARC Abrasives Ј1058 
A975 40, 80, 150, 180, 220, 320 Blue Norton H5918 10 30in 40, 50, 60, 80,120 ARC Abrasives Ј1060 
5 Hole C0712D0 80 _ Yellow — J6880 50 Approved Vendor 
В091200 100, 150, 180, 320, 400, 600 Red — 46874 100 Тіп 100 — 447R27 
Gold 220 Yellow — J6880 100 36, 40, 60, 80, 
8 Hole A290 100, 150, 180, 220, 320 Gold Norton 4972 50 Біп 100, 120, 150, - 116891 
Multi-Hole A975 _ 60, 100, 120 _ Blue Norton Н5018 10 180, 240, 400 
Multi-Air Cyclonic | 240, 280, 600, 800, 1,000 E Blue Norton J2759 50 6i 100, 150, 180, ЕЕ 6893 
A275 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500 Champagne Norton H5915 100 n 280, 320, 400 tons 
— Champagne Norton 4МАА2 100 9 in _ 80 = 447R25 
A290 80, 100, 120, 150, 180, 220, 320, 400 Yellow Norton H5917 100 12 in 36, 40, 50, 60, M) 15890 
A975 80, 100, 120, 150, 180 Blue Norton H5920 50 80, 120 
Non-Vacuum H875 40, 80 Blue Norton H5921 25 Metalite R228 — 
732U 80, 120 Purple 3M J2750 50 i , 40, 50, 60, 80, 
= 40, 80, 220 Brown, Maroon, Blue — — 46888 1 Sin 400 120, 150, 180 Norton 41125 
0077200 - a 320. m yel ow = 46883 10 біп 60, 80, 100, 120, 180 Norton J1126 
В 2 E eige = i 36, 40, 50, 60, 
6 in Disc Dia. 3 біп 80, 100, 120 Norton" — 1027 
A275 80, 100, 120, 150, 180, 220, 320, 400, 600 Champagne Norton H5925 100 9 in _ 60, 100, 150 Norton J1128 
6 Hole 732U 80,120 _ Purple 3M J2752 50 10 in 36, 40, 50, 60, 80 Norton J1120 
PB273 80, 150, 220 Beige = J6881 100 12in 36, 50, 60, 80, 120 Norton J1121 
В091200 100, 120, 180, 400, 600 Бей = J6881 100 Zirconia Alumina 
Multi-Air Cyclonic 80, 120 Blue Norton J2761 50 Norzon Plus R821  — 
Multi-Hole AIF Uy 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 800, 1,000 Blue Norton 42760 50 10іп 40, 60, 80 Norton J1134 
732U 80, 120 Purple 3M J2754 50 12 in 36, 50, 80 Norton J1135 
A275 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400 Champagne Norton H5924 100 Тіге 10 Series - _ 
А290 80, 100, 120, 150, 180, 220, 320, 400 Yellow Norton H5926 100 i 36, 40, 50, 60, i 
Non-Vacuum A975 ~ 80, 120, 180 Blue Norton H5927 50 Sin 80, 120 ARC Abrasives 41069 
PB273 80, 120, 220, 240 Beige = J6884 100 12 іп ARC Abrasives .1065 
С071200 320 Yellow — 436A25 100 16 in 36,40,50,60,80 АНС Abrasives J1066 
7 in Disc Dia. 20 in _ ARC Abrasives .1067 
Non-Vacuum Surface Prep 80 Maroon — 441871 24 іп 36 ARC Abrasives 1068 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


ABRASIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Quick Change Discs 


Find Back-Up Pads on page 2374. 


Quick Change Disc Specifications 


cB» «С» qu 


TR (Type 3) TS/TSM (Type 2) TP (Type 1) 
Roll-On/Off Turn-On/Off Snap-On/Off 
QUICK CHANGE ATTACHING SYSTEMS 
TR (Type 3) TS (Type 2) TP (Type 1) 
Features a roll-on/roll-off style fastener Features a turn-on/turn-off syle fastener Features a snap-on/snap-off style fastener 
Fastener is made of plastic Fastener is made of metal Fastener is made of nylon 
GRIT GUIDE 
Coarser for Grinding | | | Finer for Finishing 
3l 40 50 60 80 100 | 120 150 180 240 0 


6 
y Stock Removal 


Medium Stock Removal 
Edge Chamfering/Beveling 


Weld Removal 
Heavy Deburring 
Blending | 
Light Deburring 
Cleaning 
[ Finishing 
GRAIN SELECTION 
_ Abrasive Grain Type Application 

Aluminum Oxide - General Purpose General purpose metalworking applications 
Zirconia Alumina - Heavy Duty High rate of stock removal and long life in demanding applications 
Ceramic - High Performance High cut rate and long life on stainless, aluminum and other hard-to-grind materials 


MERIT 3M ARC 


SAINT-GOBAIN we know abrasives ABRASIVES INC 


General Purpose Quick-Change Cloth Discs 


= Aluminum oxide abrasive Merit—For general use, includ- 
Quick-change attachment system ing blending light welds, breaking 
helps minimize downtime and improve edges, and removing parting lines 
productivity. and machine marks. Abrasive J4663 
, surface is laminated to a tough 
Norton Neon R766—Discs feature backing for exceptional durability. 
Y-weight polyester cloth backing and are J0701 
: тм ; 
excellent for stock removal, leveling, and ЗМ"" 361F—For deburring, blend- | 
blending applications on both contoured ing, leveling, and finishing all types > CHOOSE: iene. iem Pkg 
and flat metal surfaces. of materials. Lock securely and Disc Diameter Grit — Max. RPM Type No. ау. 
А | unlock easily with just a half twist. TR System, Roll-On/Off 
Norton Metalite? R228—X-weight ; М | ; Norton Neon R766 
loth backing. Use f | Resin bonded for heat resistance. Tin 46:80 30,000 RPM туре 3 24660 100 
: iens Mid se for general purpose Heavy-duty cloth backing. нені! 36, 40, 50, 60, 80 20000RPM — Type З J4661 50 
s eri 
i ® ТУ 36, 50, 60, 80, 120,180 30,000 RPM ype 3 J0760 100 
ARC Abrasives, Inc A0 Tin 80, 120 40,000 RPM ype 3 10117 100 
Series—Y-weight backing. Use for 2 in 24, 180 30.000 RPM уре 3 10787 100 
indi in ij ype 
general purpose grinding. ARC AO Series 
Dise 2 in 36, 50, 60, 80, 100, 120, 180 30,000 RPM ype 3 J0701 55 
| PI 
uu CHOOSE: Aime ый OP -— 3 Um 36, 50, 60, 80, 100, 120, 180 20,000 RPM ype 3 J0704 25 
Disc Diameter Grit Max. RPM Type No. Qty. iin 36, 50, 80, 100, 120 30,000 RPM ype 3 J0685 50 
TS System, Turn-On/Off 1 in 36, 60, 80, 100, 120 30,000 RPM ype 3 J0686 50 
Norton Neon R766 u : Я 24, 36, 50, 60, 80, 100 " 
1^in 36, 80 30,000 RPM үре 2 J4663 100 2 in 120,150, 180, 240 ` 25,000 RPM ype 3 J0690 50 
40 30,000 ype 2 J4663 100 ; 24, 36, 50, 60, 100, " 
2in 24, 36, 40, 60 30,000 RPM ype 2 J4664 100 Sin 120, 150. 240 20,000 RPM ype 3 J0694 50 
3 in 50, 60 20,000 RPM ype 2 J4665 50 TRRoll-On/Off, Type3 — 
Norton Metalite R228 _ _ ка E Approved Vendor 
Tin 36, 50, 60, 80, 100, 120 30,000 RPM ype 2 J0806 100 m" 60 30,000 RPM Type 3 447120 1 
13 in 40, 60, 80, 100, 120, 180 30,000 RPM ype 2 J0809 100 Туп 180 30,000 RPM ype 3 447121 1 
2in 21,36,40, 50, 60, 80, 100, 25,000 RPM ype 2 J0817 100 | 80 30,000 ВРМ ype 3 435213 — 1 
‚ 150, 180, 240, 2in 220 30,000 RPM уре 3 435215 — 1 
3in 2436.40, 50, 60,80. — 20,000RPM ype 2 J0825 50 400 30,000 RPM ype 3 4717 1 
Merit EDS 80 20000 RPM кз 438218 — 1 
Тт 36, 60, 120 40,000 RPM — Typ2 — J0870 10 3in 20 20000 АРМ  “Тіе2 435717 1 
2in 24, 50, 150, 180, 320 30,000 RPM үре 2 J0771 100 400 20,000 RPM ype 3 447118 1 
Зіп 50, 120, 150, 180, 240 20,000 RPM ype 2 J0776 50 д 60 15,000 RPM ype 3 44772 1 
m Bur Turn-On/Off 4in 80 15,000 RPM ype 3 44175 1 
ES EN FEM £D ЫН L0 
in , ) ype ТУ 36, 60, 80, 120, 180,240 30,000 RPM ype 1 J0761 100 
3in 36 20,000 RPM ype 3 4065 50 Tin 60, 80, 100, 120 40,000 RPM Трет Ј0756 100 
120 20.000 АРМ ype 2 J0695 50 2in 24. 150, 320 30,000 RPM үре 1 J0769 100 
TS/TSM Turn-On/Off, Type 2 3 in 180, 240, 320 20,000 RPM ype 1 J0775 50 
Мен 36 30,000 RPM ype 2 464977 1 TSize? Shank Dia. Pilot Dia. PilotLength | Brand ri ty: 
3in 60 20,000 RPM үре 2 464P75 — 1 Dek Gane Mero MN : 9 : y- 
120 30,000 RPM ype 2 464P76 1 Quick Change Discs 
Approved Vendor 60 30000RPM — Type2 — A472 — 1 Ve- 20 VATI = = Met ЛБ 1 
2in » ype Ый Vain Vain 3in Merit 464P99 — 1 
80 30,000 RPM 62 441723 | ; ! l Н 
50 20:000 RPM 10285 MITT —31 8-32 іп Vain 3in Merit 464P98 — 1 
3 in an "000 RPM ype 2 447128 1 Bore Polishers 
80 20,000 R ype W- 20 vain Tain Bin Merit 464P95 — 1 
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ABRASIVES 
Quick Change Discs 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find Back-Up Pads on page 2374. 


ABRASIVES INC SAINT-GOBAIN 


Heavy-Duty Quick-Change Cloth Discs 

a Zirconia alumina abrasive 

Note: More sizes and styles are available; to see Grainger's full assortment of quick change discs, 
go to grainger.com/quickchangediscs 

ARC Zirc Plus—Self-sharpening zirconia alumina grain offers a consistent 


removal rate and features an additional grinding aid to reduce heat. Ideal for use 
on stainless and other heat-sensitive metals. 


NorZon BlueFire—Self-sharpening zirconia alumina abrasive provides cooler 
cutting action and longer disc life than aluminum oxide. Heavy Y-weight backing. 
Great for grinding and deburring stainless steel. 


> CHOOSE: Item Pkg. 
Disc Diameter Grit Max. RPM No. Qty. 
TR System, Roll-On/Off 
ARC Zirc Plus 
2in 36, 50, 60, 80, 120 25,000 RPM J0702 25 
3in 36, 50, 60, 80, 120 20,000 RPM J0705 25 
NorZon BlueFire 
ii^ in 60, 80 30,000 RPM 10811 100 
2in 24, 36, 50, 60, 80 25,000 RPM 10822 25 
Зіп 24, 36, 50, 60, 80 20,000 RPM 10830 25 
TS System, Turn-On/Off 
NorZon BlueFire i 
1in 60, 80 30,000 RPM J0807 100 
Tv in 36, 60, 80 30,000 RPM J0815 100 
2 in 24, 36, 50, 60, 80 25,000 RPM 410823 25 
ТВ (Туре 3) TS/TSM (Type 2) 3in 24, 36, 50, 60, 80 20,000 RPM J0831 25 
Roll-On/Off Turn-On/Off 4 in 36, 50, 80 12,000 RPM 10832 25 
Disc Item Pkg. 
Diameter > CHOOSE: Abrasive Grit Max. RPM No. Qty. 
3М970: — — — 
TR System, Roll-On/Off um эй 7. 
2 in 36,60,80 25,000 RPM 12629 50 
Зіп 36,60,80 20,000 RPM 12631 50 
4in 36,60,80 12,000 RPM 12633 25 
TSM System, Turn-On/Off — &—— = j R 
2in 36,60,80 25,000 RPM J2630 50 
3in 36,60,80 20,000 RPM J2632 50 
3M (рин tiw 
TR System, Roll-On/Off — _ _ 
ТВ (Туре 3) Ti^ in 40,60,80,120 30,000 RPM 0651 1 
Roll-On/Off 2in 40,60,80,120 25,000 RPM 14652 1 
3in 40,60,80,120 20,000 RPM J4653 1 
4in 40,60,120 12,000 RPM J4654 1 
TSM System, Turn-On/Off 
Tin 40,60,80,120 30,000 RPM J4655 1 
2 in 40,60,80 25,000 RPM J4656 1 
2 in ~ 120 25,000 RPM J4652 1 
3in 40,60,80,120 20,000 RPM J4657 1 
4in 40,60,80,120 12,000 RPM J4658 1 
3M Cubitron ІІ 984A 
J0812 TR System, Roll-On/Off 0 i _ Е 
TS/TSM (Туре 2) 2 in 36,60,80 25,000 RPM J0692 50 
Turn-On/Off TSM System, Turn-On/Off 
iin 36,60,80 30,000 RPM J0689 50 
ЗМ Cubitron II 984F — 
TR System, Roll-On/Off |  — na 
3M Tin 36,60,80 30,000 RPM 10688 50 
DIE тты дана Ug 3in 36,60,80 20,000 RPM J0696 50 
в 4 in UE 36,60,80 12,000 RPM J0698 25 
- - - TSM System, Turn-0n/Off (| u Е 2 
High Performance Quick-Change Discs 2 in 35,60,80 25000RPM — J0693 50 
| . ui | 3in 36,60,80 20,000 RPM J0697 50 
= Ceramic abrasive grinding aid for cooler running, wet or Ld ЕНЕ — 
1 i stem, Holl-Un Е 
Note: More sizes and styles are available; to dry. YF-weight polyester cloth backing. Tin 60,100 40,000 RPM 10706 100 
inger' i е 1% іп 24.40,50,60,80,120 30,000 RPM 10709 100 
des уа » м. % АВС Abrasives, Inc. Predator— 2in 24,36 40,50,60,80, 100,120 30,000 RPM 10113 100 
, н : i i i 3in 24.36,40,50,60,80,100,120 20,000 RPM J0717 50 
» , Premium blend of proprietary grains, БЕЛІ 24,36,40,50,60,80,100,120 10,000 RPM J0721 25 
3M 9876—Precision-shaped ceramic plus a grinding aid, with heavy poly- TS System, Turn-On/Off — — — ни 
А 2 : Fu : Із я І 
grain for fast cuts with less pressure. ester backing. Ideal for grinding mild АШ E 25:000 RPM 30711 100 
Grinding aid minimizes temperature for steel and carbon steel. Fast cut rate 1 й in я 55000,1 0 = 30.000 RPM An 100 
al metals ideal for siahless steel ано ноян eam аро — 11 шик юше 
2 | j i і ІП 2 п TEE 1 з. E 2.1 2-а 
nickel alloys. Fiber backing. Norton R983- Ceramic grain with 4in 24.36,60,80,120 10,000 RPM J0723 25 
supersize" grinding aid lubricant Norton m 
А = T ; i idi 5 TR Roll-On/Off 
3M Cubitron Il 947A The preci resists dulling, providing outstand: Tin | 50” 30,000 RPM 16526 1 
Sion-shaped coated ceramic grain ing wear resistance and long-lasting 2 in 36,50,60,80,120 30,000 RPM 16527 1 
is self-sharpening, for consistent, cutting performance. Cloth backing. TEM таан 36,80 30,000 АРМ 16528 1 
ME ELI. E _ ЕЕ m 
len d cleaning, and ins appli- ceramic aluminum oxide grain provides 3 in 80 30,000 J6525 1 
tion e Me " -cokor ін a cool cut with fast cut rate. Durable LESEN ESO] 
cations. A-Weight poy-cotton Packing. Polyester Y-weight backing. Treated Wain 2550040 3000 RPM ШЕП 10 
а HH der. dd in 50,60, 1 
3M Cubitron Il 984F—A durable with grinding aid for better part finish Sin — 36.50.60.80 20.000 RPM 10826 25 
edge backing provides extended edge — and integrity. Y-weight cloth backing. TS System, Turn-On/Off — — — - 
i m i о in 50,60,80 25, 081 o 
retention. Precision-shaped ceramic 2 in 36:50.60.80 25,000 RPM 10820 25 
grain is self-sharpening and has a 3in 36,50,60,80 20,000 RPM J0828 25 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Blending Discs 
Surface | | | 

x | GRADE ] 
Blending Discs MERIT 2227 3M ŝ Scotch-Brite’ —— a 
Use on right angle or vertical shaft grinders to remove Norton Vortex Rapid Prep—Proprietary aluminum i uim - 
surface defects, flashing, rust and corrosion, paint, or oxide grain and coating help cut process times іп half, | О Ё „СОИ | 


scale. Also good for cleaning molds, blending mill and апа wear up to 4x longer. Provide a smear-free finish 
tool marks, and imparting finishes. and will not load on aluminum and soft metals. 


Merit and Scotch-Brite™—Aluminum oxide gritis Scotch-Brite™ AL—Non-woven discs have open 
excellent for finishing, cleaning, and light deburring; web construction for outstanding blending and finish- 
great for general purpose surface conditioning. ing capabilities, and excellent loading resistance; last 


Norton Rapid Prep—Provide a smear-free finish, up to twice as long as standard discs. 


even on high nickel-content alloys; excellent for finish- NORTON| NORTON | 3M" 3M" 
ing and blending. Proprietary coating helps extend Wem | AD. NOR p SCOTCH: SCOTCH 
disc life. Disc Item Item Item Item Item 
NORTON| NORTON зм" зм“ Diameter No. No. No. No. No. 
RAPID | VORTEX |SCOTCH-| SCOTCH- 1% = = = -- P 477646 
MERIT | PREP RAPID PREP) BRITE" | BRITE" AL 2' |32UX84|22PA63 | 22Р001 | AZR52 | 45EL48 
(Disc | Mem | Item Item Item Item F —  |22PA68 | 22PC06 | AZRi4 | 45EL49 
Diameter Мо. No. No. No. No. 4' 1320Х90 22PA72 | 22РС11 | 4ZR50 | 476709 
Hook and Loop ve — - - 411653 = 
Black — R 47 (320X82 | 22PA76 | 22Р016 | 47Н95 | 45EL51 
2 "ME e p |320Х68 20458 | 22PC?1 РЫ 45153 


LVA 320X80 22PA74 | 22Р014 


5 32UX66 | 22PA80 ^ 22PC19 6 32UX71| 2D461 | 22PC26 | 4ZR03 


7' —|32UXT3 | 22РА85 | 22PC29 7 —_[S2UX75 | 20464 | 22РСЗТ | 42596 | 458155 


Blue in PU 
7- [320X85] 22PA65 | 22Р003 | 477048 | 48ЕІ57 M ———— =— И = 
32 |32UX88 | 22PA70  22PC08 | 4ZR19 | 45EL58 -TR ROILOR/OHÍ 
4' — 32UX81 20456 | 22PCi3 47821: 45EL59 prey 
ау  |S2UXS3 | 22PA78 | 22PC18 | ATICSG | 45ELGD 2' —[32UX57| 22PC70 | 22PD21 | — = 
320X69 20459 | 22PC23 | 4ZR22 | 45Е161 3 |S2UXAD | z2PCTS | ,. — = = 
5' T - — | 2PDM | — E 
= - — 14776681 = Blas 
6' 320Х72 20462 | 22PC28 | 1DAE2 = 177 [320X56] — | 22PD19 | 6RT44 | 45EL67 
х |2078 20465 | 22PC33 | атна ана 2' |320Х60 2D468 | 22PD29 | 4ZR33 | 45Е183 TR Очар 
= = = ЬШ = 3  32UX63 2D471 | 22PD39 | AZR37 | 45EL86 
ғ CENT MEN NEL - gd, 320030. 22РС88  22PD49 45EL68 
ЖЕЛІ E = — 14700! — ТИ" [82UXG4|22PC62 | 22PD13 68142 | 45EL65 
2'  [32UX82| 22РА62 | 22PA99 | 47851 | 45EL38 2 ЗШЕ) Иве | 22023 NES BE 7] 
3 —32UX86|22PA67 | 22РС05 | 42813 | 45EL39 А Ada рО OPO ASE 
4^  32UX88 20454 | 22РС10 42840 4540 гау 
дук 1320081, 20PATS 2295 4786 — 45ELA1 у. рр ТГ =н? Т = 
É 3 = [Рё — | AZR38| — 
5'  32UX67 | 20457 | 22PC20 47801 45843 “ро 
6'  |32UX70| 20460 | 22PC25 | 4ZR02 | — en —— = 
32UX74| 20463 | 22PC30 | 4ZP92 | 45EL45 % ы 526087 - 
T = = = 1471065 | 476108 Ен = Pere | 22087 — = 
F — — тт — Maroon 
4 - - = = TW. 32UX55| — | 22PDi5 | 47855 | 45EL66 
Gan =Z ea — 14708! - 2" |320Х59 20467 | 22PD25 | 4ZR34 45EL84 TS/TSM Turn:On/Oft 
тау, 477049 3' |320Х62 20470 | 22PD35 | 42838 | 45EL87 
2 = = = [mn] = ДА |32UX39 22PC80 | 22PD45 | 42868 | 45EL69 
т TS/TSM Turn-On/Off 
4 = = — Hi — ru 
"m = = = Tamea] = їй" | —  |?2PC67| 22Р018 | — | 45EL95 
= = = ares — » |320Х42| 4F799 — | 6RZi3 | 45Е173 
E = = ЖЕТІ - - - — | 42876 | 45Е194 
= = = ieee | = Е == — | GRZi7 | 45EL98 
T = = = — ШИ = 32UX47| 4F801 | 22PD38 | AZR79 | 45Е176 
ғ =] = = |41027 = L == | = = = з 
48" 417171661 Brown _ И TR (Type 3) 
"s = = = = 17% 132065 | 22PC61 | 22PDi2 | — | 45EL97 Roll-On/Off 
3 —  [?2PA68 | 22PC07 | — = 2" —— ШИ иши! шш 
Е 32UX33| 4F797 | 22PD22 | 6710 | 45Е171 
a — | 22PA73 | 22PC12 | — = - U^ E epee BRAD SEL US 
D т-ны 71 - 3  [32UX45| 4F802 | 22PD32 42877 45Е174 
ч = = C = = 47 [320X50 — | 22PD42 | — | 45Е177 
7 —  |22PA86 | 22PC32 | — = -—— 
ТУ” 1320Х34] 22PC63 | 22PDi4 | — | 45EL96 
- - = — | 68709 | 45Е190 
32UX41| 4F798 | 22PD24 47875 | 45EL72 
" = = — | 68711 | 45EL92 
32UX46| 4F800 | 22PD34 47878 | 45Е175 TS/TSM (Type 2) 
47 32UX51| 22РС84 | 22PD44 | — | 45EL78 Turn-On/Off 


Grinding and Blending Discs 3M 


Scotch-Brite™ discs provide light grinding and blending with a single disc. 3M™ 
ceramic aluminum oxide abrasive blend yields a burr-free, paintable finish. 3M™ 
TN quick-change attachment system features a 5-11 metal mounting nut that 
threads on tool. 


Mfr. Item ЗТРМ1 
Disc Diameter Abrasive Grade Color _Max. RPM Model No. Mfr. Item 
Scotch Brite™ TN Discs = m ч Disc Diameter Abrasive Grade Color Max. RPM Model No. 
4 ^ in Coarse Maroon 12,000 RPM 615002926044  3TPN1 Scotch Brite” Roloc™ TR Discs 
Б Coarse Blue - 12,000 RPM _ GB-DN —  3TPN2 2 in Coarse Maroon 25,000 RPM GB-DR 4YJY3 
5 in Coarse Maroon 12,000 АРМ 61500292620 ЗТРМЗ Соагѕе Blue 25.000 RPM GB-DR 4YJY4 
- Coarse Blue 12,000 RPM GB-DN ЗТРМ4 3in Coarse Maroon 18,000 RPM GB-DR 4YJY5 
тіп Соагѕе Blue 8,600 RPM GB-DN 3TPN6 Coarse Blue 18,000 RPM GB-DR AYJY6 
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Back-up Pads & Discs 


TP (Type 1) 
Snap-On/Off 


TS/TSM 


(Type 2) 
Turn-On/Off 


TR (Type 3) 
Roll-On/Off 


TR Pad, 
2D472 


Hook-and-Loop Pad, 4ZR54 
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we know abrasives 3M 


Quick-Change Disc 
Back-Up Pads 


Designed for use on vertical shaft grinders to 
provide the required support and locking mecha- 
nism. Use TS pads with Norton Speed-Lok® TS 
and Merit? Type 2, Standard Quick-Change " 
discs. Use TR pads with Norton Speed-Lok TR, 
3M? Roloc™, and Merit Type З discs. Medium 
density can be used for a variety of grinding and 
finishing applications. Use hard density for high- 
pressure applications and jobs that require heavy 
metal removal. 

Disc Mfr. Item 
Diameter Density Max. RPM Model No. 
Norton TS Back-Up Pads, 1⁄4 in Shank 

iin Medium 40,000 АРМ 63642543185 3WK69 

1%in Medium PM 63642543200 3WK70 

2 in Hard PM 63642543205 3WK71 

3 in Medium PM 63642543225 4Ғ864 

Hard 20,000 RPM 63642543220 3WK72 


R 
R 
R 
R 
4 in Medium RPM 63642543232 3WK74 
Norton TR Back-Up Pads, / in Shank 
R 
R 
R 
R 
5 


SAINT-GOBAIN 


1%in Medium 30,000 RPM 66261047580 3WZ23 
2 in Medium 25,000 RPM 66261055103 20472 
3in Medium 20,000 RPM 66261055105 20473 
4in Medium PM 66261047581 3WZ24 
Merit TS Back-Up Pads, М in 
1 іп Har 30,000 
2in Medium 30,000 
3in Medium 20,000 


RPM 08834164622 2KNG4 
RPM 08834160011 3RU43 
RPM 08834160017 3RU41 
Hard 20,000 RPM 08834161626 3RU31 
Merit TR Back-Up Pads, / in Shank 
tin Medium 40,000 RPM 08834160002 3RU39 
R 
R 
R 
R 
S 


от Medium 30,000 АРМ 08834160013 3RU49 
Har 30,000 RPM 08834160014 3RU47 
зїп Medium 20,000 RPM 08834160022 3RU50 


Hart 20,000 
Merit TP Back-Up Pads, М in 


PM 08834160019 3RU40 
hank 


1%in Medium 30,000 RPM 08834164003 2KNG3 
2in Medium 30,000 RPM 08834160009 3RU37 
Hard 30,000 RPM 08834160010 3RU33 
3in Medium 20,000 RPM 08834160015 3RU38 
Hart 20,000 RPM 08834160016 3RU34 
Merit Quick Change Back-Up Pads, 14"-20 Shank 
Зіп Medium 20,000 RPM 08834164113 464Р96 
3M" Roloc™ TS Disc Pads 
1¥%in Medium 30,000 RPM 77729 6TV08 
2in Medium 25,000 RPM 14211 6TJ68 
3in Medium 18,000 RPM 14215 6TJ70 
Hard 20,000 RPM 14216 6TJ71 
3M™ Roloc™ TR Disc Pads 
1in Medium 30,000 RPM 45101 6TP98 
1%in Medium 30,000 RPM 45099 6TP96 
Hard 30,000 RPM 45100 6TP97 
от Medium 25,000 RPM 45095 6TP92 
Hard 25,000 RPM 45096 6TP93 
3in Medium 18,000 RPM 45092 6TP89 
Hard 20,000 RPM 45091 6TP88 
3M" Roloc™ Shank 
У" Shaft x 74-20 Thread 45102 6TP99 
Mfr. Item 
Disc Diameter Мах. RPM Model No. 
Norton Hook-and-Loop Back-Up Pads, %-11 Arbor Hole 
4in 13,000 RPM 66261059304 20511 
5in 10,000 RPM 66261059310 20512 
6in 6,000 RPM 66261059312 20513 
7in 6,000 RPM 66261059368 20514 
ЗМ Hook-and-Loop Back-Up Pads, 56-11 Arbor Hole 
4in 13,000 RPM 05674 47841 
4 іп 13,000 RPM 14111 4ZR97 
Sin 10,000 RPM 05680 4ZR42 
6in 10,000 RPM 05682 4ZR43 
7in 6,000 RPM 09450 4ZR62 
8in 6,000 RPM 918 42863 
ЗМ Hook-and-Loop Back-Up Pads, 14" Shank 
2in 23,000 RPM 07494 47854 
Зіп 20,000 RPM 04132 4ZR15 
4in 13,000 RPM 07492 4ZR53 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


4ZP88 
(Mandrel Sold Seperately) 


4ZR93 


ЭМ Scotch-Brite’ 
High-Strength Finishing Discs 


Highly conformable Scotch-Brite™ discs are ideal for finishing 
using bench motors, grinders, or drills. Also for use in antique 


finishing or highlighting. Remove oxide, light coating, and burrs. 


Disc Mounting Mfr. Item 
Dia. Grade Hole Size Мах. RPM Model No. 
Very Fine Ya in 4,000 RPM HS-DC 4788 
біп Very Fine Yin 4,000 RPM HS-DC 47Р87 
Medium Yin 4,000 RPM HS-DC 47817 
віп Very Fine Vin 3,000 RPM HS-DC 47Р90 
Medium Yin 3,000 RPM HS-DC 47804 
L  Shank Washer Мах. Мі. Item 
Description (in.) Dia. (іп.) 0.0. (іп.) RPM Model No. 


Mandrel for High Strength 2 in 


14,000 
and Clean and Strip Discs 933 


Ya in tin RPM 


6RX96 


ЭМ Scotch-Brite’ 
Bristle Discs 


Scotch-Brite™ Roloc™ discs have bristles that conform to the 
contours of the workpiece without damaging base material. 
Designed to resist loading. Use with Roloc™ TR Disc Back-Up 
Pads (sold separately on this page). 


36 GRIT 50 GRIT 80 GRIT 


4ZR93 


120 GRIT 


Trim Мет  Pkg. | Item  Pkg. | ltem Pkg.| Item Pkg. 


Dia. Length | No. Qty. No. Qty. No. Qty | No. Qty. 


lin іп — 6RX73 1 6RX74 1 | 4YJZ3 
2in sin = — | 6RX76 1 6RX77 1 | 6RX78 
3in іп E — | 6RX79 1 6RX80 1 | 6RX81 
4Уіп %in | 1DAB2 1 6RX96 1 6RX97 1 | 1рАЕ1 
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ABRASIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Fiber Discs 


Fiber Disc Application Guide 
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Diameter | 


—— RustR emoval/Blending 
| Cleaningand Finishing | 


Norton Metal F240 
1KYA8 


Norton BlueFire 
1YEG3 


SAINT-GOBAIN 


General Purpose Fiber Discs MERIT 


ше know abrasives ^. SAINT-GOBAIN 
= Aluminum oxide abrasive = " 
Full resin bond and fiber backing provide strength, durability, and tear resistance. Heavy-Duty Fiber Discs 
Discs designated with 76-11 mounting holes feature Norton quick, tool-free, twist | = Zirconia alumina abrasive 

on-and-off speed change fasteners. Use on right-angle grinders with back-up = , 
pads, sold separately on page 2376. Merit? FX672—Excellent performance on stainless steel. 
Norton BlueFire—Self-sharpening abrasive provides fast, aggressive cutting 


Norton Mota F240= Designen for generat purpose applications and smell jolis, action. Improved resin bond yields longer life. Suitable for stainless, alloys, and 


Norton Neon —Provide fast initial cutting action. high-pressure use. 

Disc Mounting Abrasive ltem Pkg. Disc Mounting Abrasive ltem Pkg. Disc Mounting Abrasive Пет Pkg. Disc Mounting Abrasive Item Pkg. 
Diameter Hole Size — Grit No. Qty. Diameter HoleSize — Grit No. Qty. DiameterHole Size Grit No. Qty. Diameter Hole Size Grit No. Qty. 
Norton Metal F240 38-11 24 220733 10 Merit FX672 7 in 24 1YEL9 25 

% in 24  1KYA8 25 58-11 36  22UT34 10 тіп 24 1КҮА9 25 9-11 24 1YEUS 25 
78 in 36  1KYB2 25 98-11 50 220135 10 % in 36 1KYB3 25 % in 36 1YEL8 25 
7 in 50  1KXL6 25 58-11 80  22UT36 10 4 Vb in 7 in 50 1KXL7 25 38-11 36 1YEU8 25 
4 Vo in % in 60  1KXL9 25 58-11 100 22UT37 10 % in 60 1KYA1 25 Тіп КАШ 50 1YEL7 25 
Tin 80  1KYA4 25 38-11 120 22UT38 10 7 in 80 1КҮА5 25 %-11 50 1YEU7 25 
% in 100  1KYA7 25 Тіп in 24  22UT17 10 % in 24 1KWL7 25 7% in 60 1YEL6 25 
78 in 120 1KWL5 25 7 in 36 220718 10 КАШ 36 1KXL1 25 38-11 60 1YEU6G 25 
% in 24  1KWL6 25 “in 50  22UT19 10 5in 7 in 50 1KXL4 25 % in 80 1YEL5 25 
% in 36  1KWL9 25 in 60  22UT20 25 % in 60 1KVL5 25 7 in 24 1YEL4 25 
7 in 50  1KXL3 25 7 in 80 220721 10 Фіп 80 1KVL8 25 9 Yin 7 in 36 1YEL3 25 
5in % in 60  1KVL4 25 in 100 220722 10 % in 24 1KWL4 25 7% in 50 1YEL2 25 
78 іп 80  1KVL7 25 7 in 120 22UT23 10 Tin 7% in 60 1KVL2 25 Approved Vendor 
% in 100 1KWL1 25 in 24 221124 10 7 in 80 1KUY9 25 Ain 7 in 50 435283 25 
% in 120 1KWL2 25 Ain 36  22UT25 10 Norton Blue Fire 7 in 80 435294 25 
Фіп 24  1KWL3 25 7 in 50  22UT26 10 7 in 24 1YEG7 25 7 in 24 436421 25 
Тіп % in 60  1KVL1 25 9 Жіп in 60  22UT27 10 % in 36 1YEG6 25 5in КАШ 50 436A02 25 
78 іп 80  1KUY8 25 78 іп 80 220728 10 4 Vo in 76 in 50 1YEG5 25 % in 60 436A09 25 
Norton Neon in 100 220729 10 % in 60 1YEG4 25 7% in 24 436A22 25 
Ув іп 24 220895 25 in 120 220730 10 % in 80 1YEG3 25 zin 7 in 36 435289 25 
іп 36 220896 25 Approved Vendor 7 in 24 1YER1 25 % in 50 436A13 25 
іп 50  22UR97 25 % in 24 435754 25 98-11 24 1YEH8 25 7 in 80 435297 25 
4in іп 60 220898 10 4 ^in Жіп 50 435728 25 % in 36 1YEL1 25 
ys іп 80  22UR99 10 Ain 60 435726 25 5in 58-11 36 1YEH7 25 
ye іп 100 220701 10 in 80 435739 25 Фіп 50 1ҮЕК9 25 
іп 120 220702 10 Фіп 24 435755 25 7 in 60 1YEN2 25 
% in 24  22UTO3 25 in 36 435740 25 % in 80 1YEN1 25 
78 іп 36 220704 25 5in V 50 435782 25 
% in 50 220705 25 in 60 435767 25 
4 Vo in 78 in 60  22UT06 25 78 іп 80 435259 25 
Tin 80 220107 25 Zin 120 435764 25 
% in 100 22UT08 25 ‘in 24 435738 25 
78 in 120 221109 25 78 іп 36 435772 25 
38-11 36  22UT31 25 Тіп % in 50 435784 25 FIND MORE ONLINE 
[SUE 80 Жн 2 INN NE NE Can't find it here? Go to Grainger.com? today to see our 
Thin 36 220711 10 in 120 435265 25 full selection of over 1.5 million products and the services 
5in 78 іп 50 220712 10 i i П 
m 80 22013 "iD and solutions to help you get it done! 
78 in 80 220714 10 


T in 100 220115 10 
% in 120 22UT16 10 
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ABRASIVES 
Fiber Discs 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


787С 


Roloc Fiber Discs 


» Ceramic abrasive 
= Pkg. qty. 10 
Precision-shaped ceramic grain produces a faster cut and runs cooler for longer 
service life, increased production, and lower cost-per grind. 

782€—An outstanding choice for grinding and cutting carbon steel. 


7876—Engineered for use on stainless steel and non-ferrous metals, such as 
aluminum and titanium. 


782C 787C 
Disc Abrasive Abrasive Attachment Item Attachment Item 
Diameter Grit Grade Max. RPM Type No. Type No. 
36 Ехіта Coarse 30,000 RPM GL 418C24 R 418663 
2 60 Coarse 30,000 RPM TR 418028 TR 418067 
80 Coarse 30,000 RPM TR 418032 R 418C71 
120 Medium 30,000 RPM — — TR 418075 
36 Ехіга Coarse 20,000 RPM -- 418025 R 418664 
3 60 Coarse 20,000 RPM = 418029 TR 418068 
80 Coarse 20,000 RPM TR 418033 R 418072 
120 Medium 20,000 RPM — — TR 418076 
36 Ехіга Coarse 12,000 RPM ТІ 418026 R 418665 
36 Extra Coarse 12,000 RPM — 418027 15 418С66 
60 Coarse 12,000 RPM TR 418030 R 418C69 
4" 60 Coarse 12,000 RPM TS 418031 — — 
80 Coarse 12,000 RPM TR 418034 R 418073 
80 Coarse 12,000 RPM TS 418035 TS 418074 
120 Medium 12,000 RPM — — R 418C77 
120 Medium 12,000 RPM — — S 418078 
36 Ехіта Coarse 13,300 RPM T 418A98 a 418636 
TN Quick TN Quick 
36 Extra Coarse 13,300 RPM Change 418C14 Change 418651 
36 Ехіга Coarse 13,300 RPM = 418C79 * — 418C81 * 
TN Quick TN Quick 
60 Coarse 13,300 RPM Change 418017 Change 418654 
4v 60 Coarse 13,300 RPM — 418C03 — 418C41 
80 Coarse 13,300 RPM "m = " 418C07 "m wi E 418645 
uic uic 
80 Coarse 13,300 RPM Change 418С21 Change 418657 
120 Medium 13,300 RPM — — — 418648 
Я N Quick 
120 Medium 13,300 RPM — — Change 418C60 
GL Quick N Ошс 
36 Extra Coarse 12,000 RPM Change 418011 Change 418652 
36 Extra Coarse 12,000 RPM ТА P 418C15 - = 
36 Ехіга Coarse 12,000 RPM = 418A99 — 418037 
TN Quick N Quic| 
Е 60 Соагѕе 12,000 RPM Change 418С18 Change 418655 
60 Coarse 12,000 RPM a 418604 a 418642 
TN Quick N Quic 
80 Coarse 12,000 RPM Change 418C22 Change 418С58 
80 Coarse 12,000 RPM — 418C08 — 418646 
120 Medium 12,000 RPM — — — 418649 
120 Medium 12,000 RPM ES — ШЕЕ 418C61 
GL Quick N Quic| 
36 Extra Coarse 8,600 RPM Change 418612 Change 418053 
36 Extra Coarse 8,600 RPM ie 418016 — 418082" 
36 X Extra Coarse 8,600 RPM — 418C01 — 418038 
36 Ехіга Coarse 8,600 RPM — 418C80 * = = 
60 Coarse 8,600 RPM Te 418013 bd 418C56 
60 Coarse 8,600 RPM — 418C05 — 418643 
7 60 Соаѕе 8,800 RPM ШЕШУ 418С19 = = 
80 Coarse 8,600 RPM Тї ü k 418C09 — 418047 
uic 
80 Coarse 8,600 RPM Change 418023 = — 
80 Соагѕе 8,600 RPM d 41820 p 41859 
Я TN Quick 
120 Medium 8,600 RPM — — Change 418662 
120 Medium 8,600 RPM — — — 418C50 
36 Extra Coarse 6,600 RPM — 418C02 — 418039 
9% 60 Coarse 6,600 RPM — 418C06 — — 
80 Coarse 6,600 RPM — 418C10 — — 
*Includes case. 
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SAINT-GOBAIN 3M 
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SAINT-GOBAIN 3M 


High - 
Performance 
Fiber Discs 


= Ceramic abrasive 

= 7/6" mounting hole, 
except 448C06 to 
448С08 have 5%" 

= Pkg. qty. 25 


Norton F980 Blaze— 
Contain a grinding aid to help 
provide a better finish and 
longer life on stainless steel 
and alloyed metals. Heavy 


Norton 
F980 Blaze 


Disc Abrasive Нет Disc Abrasive Нет : à : 
Diameter Grit Мо. Diameter Grit Мо. fiber backing. For material 
Norton КВ Blaze Am ARC Predator Sn removal, weld grinding and 

"T 8 2КИНБ 3 ТАТ blending, light deburring, and 

? In 3 52222420 
80 akma 411 — go 37143 finishing. 
04 2KMRZ 120131148 Norton F981 Red Heat— 
si Е ШЧ 2 таар. The coated grain provides 
ІП а, n 
80 —2KMTS 5іп 7 50: 131148 faster cutitng, longer life, and 
80 2КМТ8 60 137149 a better finish on mild carbon 
24 2KMR3 i 
36 — 2KMR7 24 137152 Steel, stainless Steel, and 
Тіп 50 2KMT2 36 137153  hard-to-grind alloys. 
60 2KMT6 А 50 131154 8 
80 — 2KMTS 7 in 80 —131155 ARC PREDATOR Ideal 
9^ in 36 2KMR8 Е TIT for grinding mild steel and 
0 2KMT3 z 
Norton F981 Red Heat ARC Predator carbon steel. Performance 
24  49P551 Performance Coated coated discs are designed 
36 49P550 13T160 i 
4Уіп ^ 50  49P549 дуз 60 137161 for aluminum, soft metals, 
60 49P548 80 131462 апа alloys. Coating resists 
2 pd 120 Sus loading for high cut rate and 
36 49P557 50 137166 Performance. 
5 in 50 49P556 біп 60 131167 ЗМ 987C—Stand up to 
60 49Р555 80  13T168 4 ade 
80 49P554 | 120 131169 robotic weld grinding, and 
24  49P565 Тіп 36 18111 other heavy-duty applications; 
36 49P564 3М 9870 i intearated arindind aid hel 
50 — 49563 | 36  448cog integrated grinding aid helps 
7 in m Lud 4in 60 А1807 extended disc life. Excellent 
100 —49P580 дуут 60 448465 On cobalt and nickel alloys, 
120 49Р559 E е high-nickel alloy, stainless 
24 48571 б steel, titanium, and titanium/ 
9% in 26  49P570 -- 80 448Ғ24 97%) 
* 60 40Р568 Тіп 60 4480611 zirconium substrates. 
80 49Р567 


Back-Up Pad 
3RA61 


Face Plate 
6TJ73 


Back-Up Pads and Face Plates 


Mounting Max. Mfr. Item 
Description Dia. — Size Speed Brand Model No. 
Back-Up Pads 
Air-Cooled Disc Back-Up Pad — 5' 98-11 10,000 rpm Norton 63642543421 117Н4 
T 38-11 12,000rpm Norton 63642504918 3RA61 
" Y 4W' 5&1 11,000rpm _ Norton 63642502122 41138 
Disc Back-Up Pad 7 — 88-11 — 8600 rpm Norton 63642543422 5A875 
$- 4-1 19.000 ipm Norton” 63640848235 SWKT 
7 ; 5 Т g- ‚000 rpm orton 642543235 5 
Speed-Lok Disc Back-Up Pad 7» — 55-11 8600 трт Norton 63642543245 3WKTT 
Face Plates і > 
" 4%іп віп 13,300rpm RPM ЗМ 14270 6TJ73 
Disc Face Plate тіп %in 8,600RPM ЗМ 80515  86TV38 
Face Plate Hubs п 2 
А 210іп 91 — 3M 45205 6TR47 
Disc Pad Face Plate Hub divin 99-11 — 3M 45190 6TR35 
Retainer Nuts E 
Disc Retainer Nut %-11 — 3M 05622 6TH46 
Retainer Nut for Speed- 38 58-11 — Norton 63642543461 1LZH5 
Lok Back-Up Pads 1%” 98-11 Norton 63642543463 1LZH6 
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ABRASIVES 
Fiber Discs 


DIM 


Type 27 Flat 


Type 29 Conical 


Flap Disc Specifications 


Flap Discs can replace both grinding wheels and fiber discs. The same flap disc can be used for applications ranging from stock removal to blending. 
Flap Discs vs. Grinding Wheels 


Faster stock removal 

Smoother finish with no gouging 
Cooler cutting, less glazing 
Lightweight and easier to control 


Less vibration for reduced operator fatigue 


Reduced noise 


FLAP DISC SHAPES 


Type 27 Flat 
Grind at flatter angles 0° to 15° 
Used primarily on flat surfaces 
Best choice for blending 
and smooth finishing 


Type 29 Conical 


Grind at steeper angles 15° to 25° 
Have angled flaps and may be used on both contoured and edge work 


Angle provides greater surface contact for stock removal on flat surfaces 
Best choice when speed and stock removal are primary considerations 


Finer for Finishing 
100 | 


GRIT GUIDE 
Coarser for Grinding 
| 6 40 50 60 80 
Stock Removal | 
Edge Chamfering Beveling 
Weld Blending 
Deburring/Deflashing 


Rust Removal/Blending 


Cleaning and Finishing 


WHY CHOOSE A FLAP DISC? 


Flap Discs vs. Fiber Discs 
Longer life, reduced abrasive cost 
Fewer disc changes for reduced cost 
More consistent finish 
No back-up pad required 
Easier storage with no curling 
Reduced loading 
Grit is coarser size 


GRAIN SELECTION 
Abrasive Grain Type нан Application т 
NE igh cut rate and long life on stainless, 
Ceramic - High Performance aluminum and other hard-to-grind materials 
High rate of stock removal and long 
life in demanding applications 


General purpose metalworking applications 


[ BACKING PLATE MATERIALS 
Flap discs are a combination of abrasive flaps adhered to a rigid backing 
plate. The backing plate provides stability during operation. 
Backing Material Advantages 


Zirconia Alumina - Heavy Duty 


Aluminum Oxide - 
General Purpose 


Fiberglass High strength and lightweight; helps to absorb vibration 
Plastic Offers some conformability and is trimmable 
Aluminum Rigid support for maximum aggression; recyclable 
Gamage Trimmable, non-marking; allows 

| P access at hard-to-reach angles 
Phenolic Prevents backing from scratching the workpiece 


493212 
H5949 
| DEWALT | Disc Mounting > CHOOSE: 
Diameter Hole Size Max. RPM Grit 
Approved Vendor 
Type 27 
SANT GOBAN 4 in Yin —15,300RPM 36, 40, 60, 80, 120 
General 4%in іп 13,300 RPM 36, 120 
Type 29 
4in $6in 15,200 RPM 60 
Purpose 5 in %in 12,000 RPM 60 
= Dewalt 5040 
Туре 27 
Flap Discs 4 іп 96-11 13,300 RPM 40 
DEWALT® SG 40 Norton Neon High Density" 
: с и 94-11  13,300RPM 36,40, 60, 80 
Coated ceramic abrasive 4%in 7h in 13,200 RPM 36, 40, 60, 80 
provides long life and fast sip - 1 12,000 RPM 36, 40, 80 
. | p| 
material removal on ferrous йіп — 12,000HPM — — 40, 60, 80 
: : bin 36-11 10,200 RPM 40, 60, 80 
metals. Plastic backing. 7&in 10200RPM 36,40, 60, 80 
Я 9-11 8,600 АРМ 36,40, 60, 80 
NEON™ HIGH DENSITY Тп їп — 800 RPM — 36,60,80 
Larger flaps improve Norton Neoni 
i ype 
conformity on uneven Aysin - ҮЛ! 13,300 РМ 36, 40, 60, 80, 120 
or contoured surfaces. Тіп 13,300 RPM 36, 40, 60, 80, 120 
Fiberglass backing. Sin %"-11 12,000 RPM 36, 40, 60, 80, 120 
Тіп 12,000 RPM 36, 40, 60, 80, 120 
NEON™ біп Тіп 10,200 РМ 40,60, 80, 120 
А : | ң 56-11 8,600 RPM 36, 40, 60, 80, 120 
Alternating aluminum oxide Tin Th in 8,600 RPM 36, 40, 60, 80, 120 
and zirconia alumina flaps. Туре 29 seat i3300 RPM 36 40 60 8) 15 
і | 8- f ; ^U, OU, OU, 
Good for aluminum, brass, 4%in ут 13300 RPM 36. 40. 60,80. 120 
bronze, stainless steel, zi 96-11 12,000 RPM 60, 80, 120 
carbon steel, and titanium. in 12,000 RPM 36, 40, 60, 80, 120 
; ; ; ; ; 9-11 10,200 RPM 40, 60, 80 
Quick-trim flexible plastic 6in їп 10.200 RPM 40:60:80 
backing plate wears away 7in 56-11 8,600 RPM 36, 40, 60, 80, 120 
Тіп 8,600 RPM 40, 60 


as the disc grinds. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Item 
No. 


J7232 
J7233 


J7234 
447R68 


493712 


H5950 
H5955 
H5960 
H5964 
H5968 
H5971 
H5975 
H5980 


H5949 
H5954 
H5959 
H5963 
H5970 
H5974 
H5979 


H7390 
H7391 
H7392 
H7393 
H7394 
H7395 
H7396 
H7398 


Blaze? 
Type 3 


Bluefire" 
Type 2 


SAINT-GOBAIN 


Type 2 (TS) and Type 3 (TR) Flap Discs 


Mini flap discs offer simultaneous grinding and finishing, to help save you 
time, labor, and money. High-strength lightweight plastic backing absorbs 
vibration, while the durable, Y-weight polyester flaps wear away evenly for 
aggressive cutting and good blending capabilities. For back up pads, see 
page 2374. 


BLAZE® 

The Blaze disc can be used on tough materials, such as stainless steel, 
titanium, and super alloys, and provide up to 200% longer service life. An 
excellent choice for aerospace, surgical/medical/distilling equipment, food 
processing/equipment machinery, pressure vessels, and ship containers. 
A "supersize" grinding aid provides cooler cutting, and a noticeably faster 
Cutting rate. 


BLUEFIRE™ 

The Bluefire discs feature a zirconia alumina abrasive that provides aggres- 
sive cutting and up to 30% longer life on mild carbon steel and welds. The 
semi-open coat also retards loading on aluminum. An excellent choice for 
farm equipment, propane tanks, civil/construction/military equipment, and 
plate steel/structural steel. 


Mounting > CHOOSE: Item 
Disc Type Disc Dia. Size Max. RPM Grit No. 
56 Blaze® 
2in QC TS 30,000 RPM 36, 40, 60, 80,100 Ј5071 
Туре 2 Зіп QC TS 30,000 RPM 36, 40, 60, 80 J5072 
3 in QC TS 20,000 RPM 120 J5072 
Type 3 2 in QC TR 30,000 RPM 36, 40, 60, 80, 120 ./5073 
Зіп QC TR 30,000 RPM 36, 40, 60, 80, 120 — J5074 
Bluefire™ 
Type 2 2 in QC TS 30,000 RPM 36,40,60,80,120 ./5075 
3 in QC TS 30,000 RPM 36,40,60,80,120 ./5076 
Type 3 2 in QC TR 30,000 RPM 36,40,60,80,120 Ј5077 
3 in QC TR 30,000 RPM 36, 40, 60, 80, 120 J5078 
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Bobcat Mini 


(WEILER 


SAINT-GOBAIN 


Heavy-Duty Flap Discs 


APPROVED VENDOR 


Zirconia alumina grain with cloth-backing. 


provide aggressive cutting and offer up to 


Discs 
40% 


Bluefire ы Tiger Paw longer life than standard flap discs. 
H5951 1226 7358 WEILER BIG CAT HIGH DENSITY 
Disc Mounting > CHOOSE: Item Disc Mounting > CHOOSE: Item i i i і і і і 
Diameter Hole Size Мах. RPM Grit Brand No. Diameter Hole Size Max. RPM Grit Brand No. Zirconia alumina abrasive with phenolic backing. 
m 27 ER. Type 28 таалж ШУ ем ш. for Fon and irregular 
Ain PT 80,60,40, — 4 in Yin 15,300 RPM 60 == йй 8085; CONTAIN side тоге Taps: 
біп 15,300 RPM 120 36 11232 Sin Ж] кш: 
; іп 12,000 RPM 60 447R68 NORTON BLUEFIRE 
4Уіп іп 13,200 RPM 36, 120 -- 10233  BlueFire 
Big Cat High Density 4in A in — 15,300 RPM 36, 40, 60, 80 Norton H7304 Zirconia alumina abrasive. Trimmable flex- 
„~ 8-11 12,000 АРМ 40,60,80 Weiler H7340 %'-11 13,300 RPM  36,40,60,80 Norton H7426 . Я : 
“ein іп 12000 RPM 40, 60, 80, 120 Weiler H7341 4уіп 41 уз зооврм ^ 25.99.40. Norton нтаов 116 blue plastic backing plate wears away 
fin AM 8800 RPM E Weiler НЕН 38-11 12000 RPM 56 40 80 80 Norton H7379 with grinding to allow full use of the disc and 
Blige : : Bie : 24, 36, 40, conforms to uneven surfaces. 
Axim EHI 13.300 RPM 36, 40, 60, 80 Norton H5951 Ип — 12,000 RPM — " jn gp ' Norton H7381 
‘Ain — 18,300 RPM 36, 40,60, 80 Norton H5956 ci. in  10200RPM 7436,40 ү нтзаз WEILER BOBCAT MINI 
n 9-11  12,000RPM 36,40, 60, 80 Norton H5961 zn » 60, 80 orton NF Wa ; ; 
5in ; i 1060, 0 Т Zirconium grain with plastic backing. Ideal for 
Ain  12,000RPM 36,40,60,80 Norton H5965 7, 6-11  8,600RPM 36, 40, 60. 80 Norton H7386 < 
біп іп —10,200RPM 40,60,80 Norton H5972 іп  8,600RPM 24,36,60,80 Norton H7388 tight spaces. 
тп 3-11 8,600 RPM  36,40,60,80 Norton H5976 Tiger _ 
Тіп 8600RPM  36,40,60,80 Norton H5981 | Win 15,000 RPM 36, 60 Weiler Н7357 WEILER TIGER PAW 
Bobcat Mini 4n %in 15,000 RPM 36, 60 Weiler H7355 Pe M. | 
т n 36, 40, 60, ; 356-11  13,000RPM  36,60,80 Weiler H7374 100% zirconia alumina discs are ideal for 
п ип 20000 RPM — gp до, Weiler H7384 — ,, in 4-11 14000 АРМ 40,60,80 — Weiler H7373 demanding applications such as edge grinding 
Tiger Paw іп 13,000 RPM  24,36,60,80 Weiler H7339 : ! | Meus Dot 
4in їп 15,000 RPM 40, 60 Weiler H7358 7&in _ 13,000 АРМ 40,60,80 Weiler H7337 Phenolic backing. High density discs contain 
34-11 13,000 ЕРМ  36,40,60,80 Weiler Н735 сіп %-11 12,000 RPM 40,80 Weiler Н7342 40% more flaps 
avin 5-1 12,000 RPM 60,36,40,80 Weiler H7345 бр — 96-11 10,2008РМ 40, 60,80 Weiler Н7343 i 
Тіп 13,000 RPM 36,40, 60, 80 Weiler H7359 in _ 10,200 АРМ _ 40,60,80 Weiler H7344 WEILER TIGER 
йїп 12,000 RPM 36,40,60,80 Weiler H7360 7, — 56-11 8,600 RPM 80 Weiler H7349 
; 97-11 12,000 RPM  40,60,36,80 Weiler H7362 fin 8,600 RPM 36, 60 Weiler H7352 igh- igh- 
Sin 7&in 12,000 RPM 40, 60 Weiler H7363 Tiger Paw _ Wneels feature а high performance, high қ 
%-11 8,600 RPM 36,40,60,80 Weiler H7347 дуп 3-11 13000ЯРМ 40,60,36,80 Weiler HT367 density zirconia alumina abrasive for outstanding 
Ті! 56-11 8,600 RPM 0, Weiler H7346 іп 13,000 RPM  36,40,60,80 Weiler H7361  qrindi 0 9 
J&in 8,600 RPM 40, 60 Weiler H7366. „ү _%-11 12,000 ВРМ 36,40,40 Weiler Н7364 grinding, and have 35% to 40% more flaps for 
| іп 12000 RPM 40, 60 Weiler Н7365 longer wear. Available with aluminum, phenolic, 
7in % in 8,600 RPM 60 Weiler H7370 or trimmable backing. 
Disc Mounting CHOOSE: Abrasive Abrasive Item 
Diameter Hole Size Max. RPM Grit Grade Material Brand No. 
S Cati 11 967A 
ubitron 
98-11 13,300 RPM 40 Coarse Ceramic ЗМ Cubitron ll H7327 
4% in 38-11 13,300RPM 60,80 Medium Ceramic ЗМ Cubitron ll H7327 
2 Ain 13,300RPM 40 Coarse Ceramic ЗМ Cubitron Il H7328 
йїп 13,300 RPM 60,80 Medium Ceramic ЗМ Cubitron ll H7328 
38-11 12,000 RPM 40 Coarse Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448C30 
5in 98-11 12,000RPM 60 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448033 
%-11 12,000 RPM 80 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron Il 448034 
98-11 8,600 RPM 40 Coarse Ceramic 3M Cubitron ll H7329 
98-11 8,600 RPM 60 Medium Ceramic ЗМ Cubitron ll H7329 
. %-11 8,600 RPM 80 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448057 
Cubitron 11 Redheat® 7 in Zin 8,600 RPM 40 Coarse Ceramic ЗМ Cubitron Il H7330 
iig me ш | E E ui b 
In А H edium егатіс ubitron 
— Ait EI RPM 80 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448664 
ubitron ТА Giant 
3M LU бетер ARC. 58-11 13,300RPM 40 Coarse Ceramic ^— ЗМ Cubitronll J1554 
ілі Ы ауіп #11 13,00RPM 60,84 Medium Ceramic 3М Cubitron 1 J1554 
= = % in 13,300 RPM 40 Coarse Ceramic ЗМ Cubitron ІІ J1555 
High Performance Flap Discs Zin 13,300RPM 60,80 Medium Ceramic — 3M Cubitronll J1555 
В is ed Sin - 512000 RPM 60 Мейт — Ceramic — 3M Gubtrorrl 358 
3M Cubitron Il 967A— Precision steel, cobalt, chrome, Inconel®, tita- я 8 n, A RE di метит ceramic ЗУ D enl PEN 
. А А А n 8- 
ceramic grain for use on carbon and | nium, and other hard-to-grind metals. Тіп 1] 8600RPM 60 Medium Ceramic — 3M Cubitron ll. J1561 
stainless steel. Cloth backing. Type 27 — Trimmable, flexible plastic back plate 3M Eubitron 198r ГИБИ ———Ó———— P 
F " . " А : 8- P 
Giant flap discs are thicker and contain wears away as flap disc grinds. Дак 13.300RPM 60 Medium Ceramic Grain 3M Cubi ron I| 448050 
more abrasive material, to provide " " 41^ in “іп 13,300 RPM 40 оагѕе eramic Grain ЗМ Cubitron 1 448061 
provi Tiger X—Features 3X industry exclu- Тіп 13,300RPM 60 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448062 
longer wear and longer service life. sive technology that combines an йїп 13,00 RPM 380 Medium Ceramic Grain 3M Cubitron ll 448063 
T Қ Қ г А 9-11 12,100 RPM 40 Coarse — Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448052 
Redheat—Ceramic/zirconia alumina ^ advanced grain anchoring system, dual B in ЖЕП 72100 RPM 60 Medium Ceramic Grain 3M Cubi ron | 448055 
j i i i i ic/7i j g- à edium eramic Grain ubitron Il 44 
abrasive. Trimmable, flexible plastic flap design, and ceramic/zirconium min 12:100RPM — 60 Medium — Ceramic Grain 2M Cubitron ll 448F16 
backing plate wears away as flap disc cloth backing for fast grinding and 56-11 8,500 RPM 40 Coarse — Ceramic Grain 3M Cubitron Il 448064 
i is hi j 98-11 8,500 RPM 60 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448065 
grinds and is highly conformable. long life. Tin %-11 8,500 RPM 80 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448066 
i А А ; ; 7&in 8,500 RPM 40 Coarse Ceramic Grain ЗМ Cubitron Il 448067 
Saber Tooth—Ceramic/alumina discs ARC PREDATOR—Discs use a propri- min 8500 RPM 60 Medium Ceramic Grain 3M Cubitron Il 448D68 
with self-sharpening grain. Phenolic etary blend ceramic abrasive grain that — Тіп 8500RPM 80 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448069 
Қ : s 2% Eier а edhea’ 
backing. For use with heat-sensitive is ideal for grinding mild and carbon WAT 13300RPM — 40 Coarse Ceramic Norton H5952 
materials, aluminum, stainless steel, steel. AP flap discs provide increased EO 13,300 RPM 60, 80 Мейит Ceramic Norton H5952 
i Henini i Г i i “іп 13,300 RPM 36 Extra Coarse eramic Norton H5957 
inconel, and titanium. High Density disc flap exposure for faster Stock removal. 4% іп — kin 13300 RPM — 40 Coarse Ceramic Norton — H5957 
contains 40% more flaps. Trimmable Нага Edge flap discs are engineered 2 іп 13,300 АРМ 80, 80 Medium Ceramic Norton НЫП? 
А i j А А 5 in j ine eramic orton 5 
Back disc has nonmarking composite witha compressed outer diameter sm Т 1200RPM — 40 Coarse Ceramic Norton H5962 
backing that will not damage work for heavier and more aggressive - 90-11 12000RPM — 60 Medium Ceramic Norton Н5962 
piece. use, similar to Type MA MEE B EE EE EE ЫН 
SG Blaze—Ceramic alumina grain 08110 ТИБ ЕУ п ЖИЫН — 120 Pe — Ceramic — Norton HS8/7 
lasts longer when grinding stainless Ing loading and heat on soft metal | 
applications. | CONTINUED | ] 
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ABRASIVES 
Flap Discs 


LL aner PRC. 


High Performance Flap Discs 


Disc Mounting CHOOSE: Abrasive Abrasive Item 
ane cane i Max. RPM Grit Grade Material Brand No. 
уре 27 (Cont. E 
94-11 13,000 АРМ 40 Coarse Ceramic Weiler J1568 SG Blaze? Tiger X PREDATOR? AP 
лїп — 2-11 13,000RPM 60,40 Medium Ceramic Weiler J1568 H5953 J1589 J5339 
Yin 13,000 RPM 40 Coarse Ceramic Weiler J1573 
Тіп 13,000 RPM 60,80 Medium Ceramic Weiler J1573 қ И . Қ 
54-11 8,600 RPM 40 Coarse Ceramic Weiler J1574 Disc Mounting CHOOSE: Abrasive Abrasive Item 
Қ %“11 8,600 АРМ 60,80 Medium Ceramic Weiler J1574 Diameter Hole Size Max. RPM Grit Grade Material Brand No. 
Тіп 7&in 8,600 RPM 40 Coarse Ceramic Weiler J1575 PREDATOR A SLE Backing Performance Coated . 
7&in 8600RPM 60,80 Medium Ceramic Weiler J1575 " 36-11 300 RPM Extra Coarse _ Ceramic ARC Abrasives 45GF85 
i а n —7 P C Ceramic ААС Abrasives 45GF86 
56 Blaze “іп 13,300 RPM % Extra Coarse eramic 
36-11 13,300 АРМ 40 Coarse Ceramic Norton H5953 PREDATOR AP, Trimmable Nylon Backing І і 
9811 13,300 RPM 60, 80 Medium Ceramic Norton H5953 58-11 13,300 RPM 36 Extra Coarse Ceramic ARC Abrasives J5339 
ү 95-11 13,300 АРМ 120 Fine Ceramic Norton H5953 401 98-11 13,300 RPM 40,50 Coarse Ceramic АНС Abrasives Ј5339 
40 in —7:15—13300RPM 40 Coarse Ceramic Norton H5958 en 55-11 13,300RPM 60,80 Medium Ceramic АВС Abrasives 15339 
Тіп 13.300RPM 60.80 Medium Ceramic Norton H5958 94-11 13,300RPM 120 Fine Ceramic ARC Abrasives 45GF75 
іп 13,300RPM 120 Fine Ceramic Norton H5958 PREDATOR AP, eee Nylon Backing Perfomance Coated à —€À 
96-11 12,000RPM 70 Coarse Ceramic Norton J5404 xtra Coarse eramic Tasives 
AH 12.000 RPM 60, 80 Medium Ceramic Norton J5404 4% in W- -11 13,300 RPM__40, 50 Coarse Ceramic ARC Abrasives J5340 
5 in 7&in 12.000RPM 40 Coarse Ceramic Norton J5405 36-11 13,300 RPM 60,80 Medium Ceramic ARC Abrasives Ј5340 
Т іп 12.000 RPM 80 Medium Ceramic Norton 45405 58-11 13,300 ВРМ 120 Fine Ceramic ARC Abrasives Ј5340 
Тіп 12,000 ЕРМ 120 Fine Ceramic Norton H5967 PREDATOR Hard Edge, Fiberglass Backing 
54:41 10.200 RPM 40 Coarse Ceramic Norton 15402 58-11 13,300 RPM 40,50 Coarse Ceramic ARC Abrasives J1543 
i 98511 10.200RPM 60, 80 Medium Ceramic Norton J5402 39-11 13,300 RPM 60,80 Medium Ceramic ARC Abrasives 1543 
6 in 7&in 10.200 RPM 40 Coarse Ceramic Norton 45403 4% in 58-11 13,300 ВРМ 120 Fine Ceramic ARC Abrasives J1543 
Тіп 10.200 RPM 60. 80 Medium Ceramic Norton J5403 E йїп 13,300 ВРМ 40,50 Coarse Ceramic АНС Abrasives 1548 
94-11 8,600 RPM 40 Coarse Ceramic Norton 15408 іп 13,300 RPM __ 60,80 Medium Ceramic ARC Abrasives ./1548 
55-11 8,600 RPM 60,80 Medium Ceramic Worton J5408 Yin 13,300RPM 120 Fine Ceramic ARC Abrasives Ј1548 
58-11 8,600 RPM 120 Fine Ceramic Norton H5978 9-11 12,150RPM 120 Fine Ceramic ARC Abrasives J1550 
Zin 7&in 8,600 АРМ 40 Coarse Ceramic Norton H5983 н A in 12,150RPM___36 = Ceramic АНС Abrasives J1551 
7&in 8,600 RPM 40 Coarse Ceramic Norton 15409 Біп іп 12,150 RPM 40 Coarse Ceramic ARC Abrasives Ј1551 
Тіп 8,600 RPM 60,80 Medium Ceramic Norton H5983 Тіп 12,150RPM 60,80 Мейит Ceramic ARC Abrasives 37921 
% i 60, 80 Medium Ceramic Norton J5409 7&in 12,150 RPM 100, 120 Fine eramic ARI rasives 
Wim 8600 RPM — 120 — Fe Ceram — Norton — 92983 PREDATOR Hard Edge, Trimmable Nylon Backing 
Tiger X HW -11 13,300 REM Xm Extra Coarse Ceramic ARG Abrasives 5H 
"11 13,000RPM 40 Coarse Zirconia Alumina Weiler J1588 i %-11 13.300 , Oarse eramic rasives 
i T 13,000RPM 60,80 Medium Zirconia Alumina Weiler  J1588 Ahin “211 13300 RPM 60,80: Medium Ceramic АНС Abrasives J5341 
40 іп їп —13000RPM 40 Coarse Zirconia Alumina Weiler J1587 38-11 13,300 RPM 120 Fine Ceramic АНС Abrasives 45GF77 
Тіп 13,000 RPM 60,80 Medium Zirconia Alumina Weiler J1587 PREDATOR Hard Edge, Trimmable Nylon Backing Performance Coated ] 
52-11 8,600 RPM 40 Coarse Zirconia Alumina Weiler J1590 58-11 13,300 RPM 36 Extra Coarse Ceramic ARC Abrasives J5342 
тп — 2711 8,600RPM 60,80 Мейішп Zirconia Alumina ^ Weiler ^ J1590 ауіп — 1i 13.300 RPM 40,55 Соагве Ceramic ААС Abrasives 5342 
7&in 8,600 ЕРМ 40 Coarse Zirconia Alumina Weiler J1589 %-11 13,300 RPM 360,80 Мейит Ceramic АНС Abrasives J5342 
е Тіп 8600RPM 60,80 Medium Zirconia Alumina Weiler  J1589 — 11 13,300 RPM — 120 Fine Ceramic АНС Abrasives J5342 
pe 29 В 4 
bitron ЇЇ 967A 9-11 13,300ҒРМ 36 Ехіта Coarse Ceramic Norton H7399 
энш 56-11 13,300RPM 40 Coarse Ceramic ЗМ Cubitron Il H7331 4Уіп Тіп 13,800RPM 70 Coarse Ceramic Norton H7400 
56-11 13,200 АРМ — 40 Coarse Ceramic Grain ЗМ Cubitron 1 448С65 Ain T9300RPM 60 Medium Ceramic Norton Н7400 
4win E11 13,300RPM 60,80 Medium Ceramic 3M Cubitron ll. H7331 6 in Zin 10,200RPM 70 Coarse Ceramic Norton Н1403 
36-11 13,200 АРМ — 60 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron Ї 448C66 Zin 10,200 RPM 60 Medium Ceramic Norton Н7403 
kin 13,300RPM 40 Coarse Ceramic ЗМ Cubitron Il H7332 36-11 8,600 RPM 36 — ExtraCoarse ^ Ceramic Norton H7404 
іп 13,300RPM 60,80 Medium Ceramic ЭМ Cubitron ll. Н7332 | %-11  8,000RPM 60 Medium Ceramic Norton  — 5411 
56-11 12,000RPM 60 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448032 Тіп %in  8,0600RPM 56 Ехтабогвв — Ceramic Norton H7405 
pin 4-11 12,000RPM 80 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448C35 Ain 8600RPM 80 B0 ^ Medium Ceramic Norton 5412 
J&in 12,000RPM 860 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 447268 іп 8,600 АРМ 120 Fine Ceramic Norton H7405 
Тіп 12,000RPM 80 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron Ї 447269 Saber Tooth - Fhenolic Backed . | 
99-11 8,600 АРМ 40 Coarse Ceramic — 3M Cubitron Il H7333 /;-11 13,000 RPM 536 Extra Coarse — Ceramic Weiler H7371 
56-11 8,600RPM 60 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron 11 448С58 20-11 19,000RPM 0 Coarse Ceramic Weiler H7371 
тп — 2-11 8,600 RPM 80 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448059 4win -24-П 13,000 RPM $60.80 Мейит Ceramic Weiler H7371 
win 8,600 АРМ 40 Coarse Ceramic 3M Cubitron Il H7325 Тіп 13,000RPM__ 36 Ехіта Coarse Сегатіс Weiler H7335 
Тіп 8600RPM 60 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448060 Ain 13,000RPM — 40 Coarse Ceramic Weiler H7335 
Тіп 8,600 RPM 80 Medium Ceramic Grain 3M Cubitron Il 448C61 E: m ER 50,40 EET... ceramic Wd er IERE 
3M Cubitron 11 969F 3 - А u ul 
36-24 15,000RPM 40 Coarse Ceramic Grain 3M Cubitron ІГ 448070 Тп —2-11 8,600RPM 40 Coarse Ceramic Weiler — H7348 
36-24 15,000RPM 60 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448071 9-11 8,600 RPM 60,80 Мейит Ceramic Мейег H7348 
4in 38724 15.000RPM “80 Medium — Ceramic Grain ЗМ Cubitron I| 448072 Жіп 8,600 RPM 40 Coarse Ceramic Weiler H7350 
Yin 15,000RPM 40 Coarse Ceramic Grain ЗМ Cubitron І 448073 баһег Tooth - Trimmahle Backed І І 
Әйіп 15,000RPM 60 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron Il 448074 36-11 13,000RPM 40 Coarse Ceramic Weiler Н17372 
Yin 15,000RPM 80 Medium — Ceramic Grain ЗМ Cubitron Il 448075 дріт —5$-11 T3,000RPM 6080 ^ Medium Ceramic Weiler — Н7372 
56-11 13,300 АРМ 40 Coarse Ceramic Grain 3M Cubitron ll 448076 Тіп 13,000RPM 40 Coarse Ceramic Weiler H7336 
356-11 13,200 АРМ 60 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448077 Фіп 13,000RPM 60,8) Medium Ceramic Weiler Н7336 
98-11 13,300 RPM 80 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448078 SGBlae | : 
4%in Тіп 13,300RPM 40 Coarse Ceramic Grain ЗМ Cubitron 1 448079 ЎЕ-ТТ_ 13,300 RPM — 36 Extra Coarse — Ceramic Norton Н7406 
Тіп 13,300RPM 60 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron || 448080 /&-11 13,300 RPM — 40 Coarse Ceramic Norton H7406 
7&in 13,300 RPM 60 Medium Ceramic Grain 3M Cubitron ll 448F05 дурт 5211 13,300 АРМ 60,44 Medium Ceramic Norton Н7406 
Тіп 13,300RPM 80 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron li 448081 Тіп 13,300RPM 536 Extra Coarse ^ Ceramic Norton H7407 
9-11 12.100RPM — 40 Coarse Ceramic Grain 3M Cubitron ІІ 448053 Тіп 13,300RPM — 40 Coarse Ceramic Norton Н7407 
58-11 12,100RPM — 80 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron || 448057 . Тіп 13,300RPM 60,484 Medium Ceramic Norton H7407 
біп іп 12,100RPM 40 Coarse Ceramic Grain ЗМ Cubitron Il 448F14 бі — Жіп 12.000RPM 80 Medium Ceramic Norton Н7397 
Тіп 12,100RPM 60 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron ll. 448F15 36-11 8,600RPM 56 Extra Coarse — Ceramic Norton H7409 
іп 12,100RPM 80 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448F18 ЗИ B8,800RPM 0 Coarse Ceramic Norton Н7409 
%-11 8,500RPM 40 Coarse — Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448082 тіп —2#-11_ 8,600RPM 60,8) Мейит Ceramic Norton Н7409 
56-11 8500RPM 60 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron I| 448083 Тіп  8,600RPM 56 Extra Coarse — Ceramic Norton Н7410 
тп — 2-11 8,500RPM ^ 80 Medium Ceramic Grain ЗМ Cubitron |І 448084 Тіп  8,600RPM 70 Coarse Ceramic Norton H7410 
Тіп 8500RPM 40 Coarse Ceramic Grain ЗМ Cubitron || 448085 . %in  8,600RPM 80 Medium Ceramic Norton — H7410 
%in 8,500 RPM 60 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron ІІ 448086 Tiger X ч к=к : қ 
Тіп 8,500 RPM 80 Medium ^ Ceramic Grain ЗМ Cubitron Il 448087 EH 13.000 REM ЕН EX H Coarse zirconia Alumina ud er ЧЫЗ 
PREDATOR, Fiberglass Backing 8- А Т 1 I ! 1 
А %'-11 13,000 RPM 60, 80 Medium — Zirconia Alumina Weiler J1583 
96-11 8,600RPM — 40,50 Coarse Ceramic ARC Abrasives 41544 4'?in - 7; iy 43000RPM_ 36 Extra Coarse Zirconia Alumina Weiler J1582 
тп 11 8,600RPM 680,80 Medium Ceramic ARC Abrasives .1544 Ain 13000RPM — 40 Coarse Zirconia Alumina — Weiler 11582 
"i RECUHPM 6080 Medium Garam, ARC Abos es ПБ A 12.000 RPM-— A0 — Coarse Zirconia Alumina — Weller — J1585 
75 in j 3 edium eramic rasives 8- А irconi і ] 
7&in 8,600 RPM 120 Fine Ceramic ARC Abrasives J1545 58-11 12,000RPM 60, 80 Medium — Zirconia Alumina Weiler J1585 
PREDATOR AP, Fiberglass Backing 5in % in 12,000 RPM 36 Extra Coarse Zirconia Alumina Weiler J1584 
94-11 13.300RPM 36  ExtraCoarse Ceramic ARC Abrasives 45GF84 Фіп 12,000RPM 40 Coarse Zirconia Alumina — Weiler 1584 
56-11 13,300 RPM 40,50 Coarse Ceramic ARC Abrasives J1542 %in 12.000RPM 60,84 Мейит _ Zirconia Alumina —— Weiler J1584 
56-11 13,200 АРМ 80,80 Medium Ceramic АВС Abrasives J1546 Я-ТІ 8,800 RPM 36 Extra Coarse Zirconia Alumina Weller 71586 
avin 5-11 13,300 RPM 120 Fine Ceramic ARC Abrasives J1546 7-11 8,600RPM 70 Coarse Zirconia Alumina —— Weiler 11586 
Т іп 13,300RPM 36 Extra Coarse Ceramic ARC Abrasives ./1549 тп -M 8.600 АРМ — 60,80 ^ Medium ZirconiaAlumina — Weiler —  J1586 
Тіп 13,300RPM 40,50 Coarse Ceramic ARC Abrasives J1547 in 8,600 RPM 36 Extra Coarse Zirconia Alumina — Weiler J1581 
іп 13,300RPM 80,80 Medium Ceramic АВС Abrasives J1549 Тіп 8,600 АРМ _ 40 Coarse Zirconia Alumina Weiler 71581 
in 13,300RPM 120 Ғіпе Ceramic ARC Abrasives J1549 Тіп  8,600RPM 60,80 Medium — Zirconia Alumina Weiler J1581 
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ABRASIVES 
Flap Wheels 


J0570 


MERIT 


we know abrasives 


Flap Wheels 
with Arbor Hole 


For applications with metal, plastic, wood, fiberglass, and rubber. Use with 
portable drills, bench grinders, and air tools. 


SAINT-GOBAIN 


Merit—Aluminum oxide abrasive with standard cloth backing. 


Merit Grind-0-Flex—High-performance aluminum oxide abrasive with 
upgraded cloth backing for longer life and higher productivity. 


Norton NEON—Premium aluminum oxide abrasive and heavy cotton backing is 
an economical choice for light and moderately demanding applications. 


> CHOOSE: Item 
Dia. w Grit Max. RPM Brand No. 
5" Arbor Hole 
3 ^ in 2" 60, 80, 120 12,000 RPM Meri J0567 
4in 60, 80, 120 12,000 RPM Merit Grind-O-Flex J0570 
1" 180 12,000 RPM Meri 300796 
біп 120 12,000 RPM Norton NEON J0559 
1" Arbor Hole 
40, 180 6,000 RPM Meri J0568 
1" 60, 80, 120 6,000 RPM Merit Grind-O-Flex J0571 
80 6,000 RPM Norton NEON J0563 
1% 60, 80, 120 6,000 RPM Meri J0569 
6in 120 6000 Norton NEON J0564 
60, 80, 120 6,000 RPM Merit Grind-O-Flex J0572 
2 60, 80 6,000 RPM Norton NEON J0565 
120 6000 Norton NEON J0565 
180 6,000 RPM Meri 300831 
8in 1" 60, 80, 120 4,500 RPM Merit Grind-O-Flex J0573 
60, 120 4,500 RPM Norton NEON J0566 
Item 
Description Brand No. 
Bushings and Adapters 
Y4" Adapter For Use With 3% in Diameter Wheels Merit 3DV22 
Y4" Adapter For Use With 4-8 in Diameter Wheels Merit 3DV23 
Micro-Mini Mounted Flap Wheels 
a 4" -dia. steel shank 
Provide fast polishing and light deburring of internal work with holes or 
grooves as small as %" and up to 1346" dia. 
P CHOOSE: Item 
Dia. w Grit Max. RPM Brand No. 
60, 80 40,000 RPM Norton NEON J0617 
Жіп % (0 80,120 4,000 RPM Merit J0605 
60, 80 37,000 RPM Merit J0614 
віп 98 80, 120 37,000 RPM Norton NEON J0619 
120 37,000 RPM Merit J0638 
ЕЛ 80, 120 37,000 RPM Merit H1077 
m 60, 80, 120 35,000 RPM Merit J0611 
80 35,000 RPM Norton NEON J0616 
94 in x" 60, 80, 120 35,000 RPM Merit J0612 
60 35,000 Norton NEON J0615 
ya" 60, 80, 120 35,000 RPM Merit J0610 
80, 120 35,000 RPM Norton NEON J0615 
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Steel Shank 


H6142 


Mounted Flap Wheels 


= 4-20 threaded shank 

Designed for use with die grinders, portable drills, and air tools. The flaps wear 
away, continually exposing fresh abrasive and providing uniform finish and 
consistent cutting action. Flap wheels can conform to most shapes. Use for 
metal fabricating, blending welds, deburring, cleaning, and finishing. 


Threaded Shank 
H6158 


Norton NEON—An economical choice for cutting hard-to-grind materials such 
as aluminum, brass, stainless steel, carbon steel, and titanium. Coated alumi- 
num oxide abrasive and heavy cotton backing. Shank is integrally mounted into 
the wheel. 


DeWalt—An excellent choice for surface finishing and preparation, and edge 
blending and chamfering applications on ferrous metals and stainless steel. 
High-performance aluminum oxide grit and premium cloth backing. 


Merit—Shape to fit any desired contour, even a compound radius. Hardened 
Steel mandrel permanently mounted in epoxy core. 


Approved Vendor—Premium aluminum oxide grain is specially treated for 
high performance. Resin over resin for optimum cutting action and wear out 
pattern. Specially designed cloth backing with synthetic processing for a good 
combination of flexibility and sturdiness. 


P CHOOSE: Item 
Dia. W Grit Max. RPM Brand No. 
74" Shank Size, Straight Shank Type 
Ain ж 60, 80, 120 25,000 RPM DeWal H6142 
180 35,000 RPM Norton NEON™ H6131 
ж 60 25,000 DeWal H6143 
80, 120 25,000 RPM DeWal H6143 
вдн 40, 60, 120 30,000 АРМ Мегії J0641 
1in 60 30,000 RPM Norton NEON™ H6132 
1" 40, 60, 80, 120, 180, 240 25,000 RPM DeWal H6144 
40, 60, 80, 120, 180, 320 30,000 RPM Meri J0639 
1 40, 240 30,000 RPM -- 11235 
ж 60, 80, 120 25,000 RPM Merit J0625 
T 40, 60, 80, 120, 240 25,000 RPM DeWal H6145 
Тет 1 40, 80, 180 25,000 АРМ — J7236 
T. 60, 80, 120, 240 25,000 RPM Meri J0642 
10" 40, 60, 80, 120 25,000 АРМ Мегї J0643 
0.5 80 25,000 RPM — 447107 
40, 60, 80, 180 25,000 RPM DeWal H6146 
ж 60, 120 25,000 RPM Merit H7305 
180 25,000 Norton NEON™ H6135 
Зд" 60, 80, 120 25,000 АРМ Рема! H6147 
1" 40, 60, 80, 120 25,000 RPM DeWal J0621 
2in 40, 60, 80, 120, 180, 320 25,000 RPM Meri J0645 
1 40, 60, 80, 180, 240 25,000 RPM — 41237 
1.5 60 25,000 RPM — 447R99 
il 180 25,000 RPM Norton NEON™ H6136 
80 25,000 RPM Norton NEON™ H6137 
1% 80, 120 25,000 RPM Meri J0646 
120 25,000 Norton NEON™ H6137 
2% in Jr 40, 60, 80, 120 25,000 RPM DeWalt H6148 
1 60 20,000 RPM — 447101 
0.5 80 20,000 RPM — 447108 
ж 40, 60, 80, 120, 180 20,000 RPM DeWalt H6149 
3in 40, 60 20,000 RPM Merit H7376 
Ar. 40, 60, 80, 120, 180, 240 20,000 RPM DeWalt H6150 
1 60, 80 20,000 RPM = J7238 
JA" Shank Size, Threaded Shank Type 
1in 56" 80 30,000 RPM Norton NEON™ H6151 
1” 60, 80, 120, 180 30,000 ВРМ Мепї J0624 
1%in Ж 60, 80, 120 30,000 RPM Meri H6158 
win 1" 120 25,000 RPM Norton NEON™ H6154 
1% in 60, 120, 180 25,000 RPM Merit J0626 
ж 60 25,000 RPM Norton NEON™ H6155 
2in 80, 120, 180 25,000 RPM Merit J0631 
17 60, 80, 120 25,000 RPM Meri H6159 
3in WW 60, 120, 180 20,000 RPM Merit J0635 
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ABRASIVES 
Flap Wheels, Polishers & Bands 


3RB86 


MERIT 


we know abrasives 


Flap Wheel Kits 


Mandrel-Mounted Mini Grind-0-Flex Kit—Includes 10 wheels, 
1" to 3" dia., with various grit sizes. Each wheel has 1⁄4" mandrel. 


Mini Grind-0-Flex Test Kit—Includes 10 wheels, 1" to 3" dia., 
and 1⁄4" quick-change adapter. Each wheel has /4-20 thread. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Mandrel Mounted Mini Grind-O-Flex Test Kit "CMM" 08834138006 3RB87 
Mini Grind-O-Flex Test Kit "CQ" 08834138003 3RB86 
3RB91 
Abrasive Abrasive Item 
via. Grit Grade Мах. RPM No. 


we know abrasives Merit Se 
464P81 
464P82 


lin 240  VeryFine 30,000 RPM 
| DEWALT, 60 Coarse 25,000 RPM 
oo Мейит 12000 RPM — SABOT 
2in 120 -МёШШП 2. 
Medium 25,000 RPM 464Р84 
Intertsat Mounted ^ ЗЫ 
ery Fine Й 
Flap Wheels во Coarse 20000 РМ 46485 


a Coarse 20,000RPM 464Р92 
= Flexible and conformable Medium 12,000 ВРМ _ 3RB94 


3in 120 | 
14" di Medium 20,000 RPM 464Р86 
a dia. shank | 180 Fine _ 12.000 АРМ  3RB95 
Premium aluminum oxide abra- 7 20 Very Fine 20,000 REM ДЕТ 
sive and nonwoven cloth provide -Dewane ory Te te, 
excellent performance and long . . 860 Coarse 12,000RPM 6ТМТ9 
wheel life for material finishing and a 5 T Medium 12020 REM ШАШ 
surface preparation applications. 3in Medium 8,000 АРМ —— 6TMU4 


Spiral Roll 
H6018 


Cartridge Roll 
H6024 


MERIT 


we know abrasives 


Spiral Rolls and Cartridge Rolls 


= 14" arbor hole - P CHOOSE: Чет 
А ыы la. ri 0. 

Use spiral rolls for grinding and Spiral Rolls i 

polishing channels, fillets, and radii % in 1 Ш 80, 80, 150 Heats 

and deburring small holes. Use vein "80 


: {in  60,80,120 Н6022 
cartridge rolls for flash removal, Cartridge Rolls 


ена z ; 35 in iin 60,80,120 Н6024 

polishing, or removing machine tool 35 in T%in 60 80,120 Н6026 

marks and edge breaking. % in 1 іп 60, 80,120 Н6028 
Accessory - 

Threaded Mandrel М in 3RB82 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


B-305 
Series 


B-405 
Series 


Extension Mandrel 


Me R IT 3RB59 


we know abrasives 


Alo Resin Bond Bore Polishers 


= As flaps wear, fresh abrasive is constantly exposed 

= Finish a range of interior diameter sizes without changing polisher 
Self-centering polishers apply equal pressure to full wall of interior diameter. 
Spring-action design provides fast cleaning, deburring, and polishing of interior 
diameter of cylinders, deep tubes, and hydraulic fittings. Flaps adjust automati- 
cally to interior diameter, polishing the entire surface area with each pass. Equal 
spacing between packs of abrasive flaps eliminates heat buildup. 


Mandrel 
3RB57 


> CHOOSE: Item 
Series Min. Inner Dia. Max. Inner Dia. Grit Max. RPM No. 
Bore Polishers : 
B-305 ys in 1in 60, 80, 120, 180 25,000 RPM H6015 
B-405 Tin 1 in 60, 80, 120, 180 22,000 RPM H6016 
B-410 1 ^in 2in 60, 80, 120, 180 20,000 RPM H6017 
B-8 5 in 5 іп 60 8,000 RPM 464P72 
B-8 5 “in 5 іп 180 8,000 RPM 464P73 
B-8 5 Yin 5 іп 240 8,000 RPM 464P74 
Mfr. Item 
Pilot Length Model No. 
Extension Mandrels, 1⁄4 in Shank i 
4in 08834154463 3RB59 
біп 08834154186 3RB60 
8 in 08834154465 3RB61 
Thread Mfr. Item 
Size For Use With Model No. 
Mandrels 
96-18 B3 Series Bore Polisher 08834154460 3RB56 
4-20 B4/B8 Series Bore Polisher 08834154461 3RB57 


i^ 2 


Rubber Drum 


- PCHOOSE: Max. Нет 

MERIT spirat Banas Dia. W бї | RPM Мо. 
we know abrasives Spiral Bands 425% 
in Hil 30,000 

H Yin Yin 120,80,50 “pon, H6030 

Spiral Bands ы n 80, 120, 50 17000 H6031 
= 4 n In , , ВРМ 

and Expanding tin tin 20,80, 18000 H6033 
120,50 — RPM 

Rubber Drums tint Yin 60,36,80 10000 ноз 

Fast-cutting spiral bands remove tough от tin 80,120 11000 H6037 
material. Achieve close tolerances when 150 


finishing curved, contoured, or hard-to- ЗИП ТУ 246 


reach areas. Maximum rpm is determined і r 

by rpm rating of expanding rubber drum. ELM UR No. 
Use rubber drums to provide backing мі in vain 17000 зу) 
support for spiral bands. Steel shank - - - 
enables use of straight shaft and right-angle |! 10 “М ppm 3042 
grinders. тет 1%in Yin 10000 3x044 


Drum Sanding Kit includes 6 sizes of drums: от 1ш win 11000 3X046 


Shank Max. Item 


RPM 

Ya" x WW 34" x 1 1" x 1,1" x 172", 2" - 23000 

x 2%", and 3" x 3", with 1 medium 80 grit те 
3 : я . x rum Sand Rubbering Kit _ 

and 1 fine 120 grit aluminum oxide abrasive ^ 18-Pc. Drum Sanding Kit 3DV67 


Sleeve to fit each drum size. 


ABRASIVES 
Flap Wheels, Discs & Brushes 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Fine 

2D451 
Conformable 
Flap Wheels 
= Aluminum oxide abrasive Bin W Shan ш 
= Max. RPM: 12,000 Fine : 
Bear-Tex? wheels are designed for use on die 2i. de. 4. 20449 
grinders, in polishing and finishing applications on vay pe S 
uneven or irregular surfaces. Made of nonwoven 2in T va" 20450 
nylon web impregnated with abrasive grain. 3in 1' ИЯ 20452 


3M Scotch-Brite" 
3" Dia. Flap Brushes 
and Wheels 


Scotch-Brite™ brushes remove handling 
marks and surface imperfections and 

are ideal for decorative finishes and light 
deburring. Combi-S Wheels provide an 
aggressive cut and fine finish. Made of 
alternating flaps of aluminum oxide-coated 


Mandrel Mount 


қ Қ 6RV96 
abrasives and Scotch-Brite web. 
Abrasive Item 
Description w Type Abrasive Material Grade Max. RPM No. 
Scotch-Brite™ 
Mounted Flap 1947 Aluminum Oxide Medium 9,000 RPM — 4ZR48 
Wheel, М" Shank _ Silicon Carbide Fine — 8,500 RPM 47102 
Mounted Flap Wheel Non-Woven 
Ye Mounting Hole ти" Aluminum Oxide Medium 10,000 АРМ 6RV96 
Combi-S Wheel, Scotch-Brite™ 
" " i А Medium 8,000 RPM 6ТМ94 
У" Shank 194 Coated Aluminum Oxide Fine 8.000 RPM  6TV53 


ө o 


6RZ22 


3M Scotch-Brite" 


Radial Bristle Brushes with Adapters 

= Ceramic aluminum oxide abrasive 

= Max. RPM: 6,000 

Scotch-Brite™ brushes yield faster cut rates; flexible, abrasive-filled bristles 
provide fresh abrasive to the work surface for uniform finishes and conform to 
workpiece surface without damaging base material. Excellent replacements for 
wire brushes. Use on bench motors for general purpose cleaning applications. 
Include 36", 1^", 5%", and 34" adapters. 


1ED43 


Mounting Item 
Brush Type Dia. Type Mounting Size Grit Color No. 
T-A 
Ci d Ув in, Y2 іп, % in, % in 36 Brown 6RZ20 
Dob 6 Arbor Hole іп, Yin, % in, % in 50 Green 68721 
3 in, Yin, % in, % in 80 Yellow. 6RZ22 
TC 
Curved 36 in, V» іп, % in, % in 80 Yellow 1ED43 
Bristles © Arbor Hole 36 in, V^ in, % in, % in 120 White 1ED44 
36 in, V^ in, % in, іп 220 Red 1ED45 
2382 GRAINGER. 


ETL! 


Find even MORE on Grainger.com® 


3M Scotch-Brite” 


Coating Removal 
Discs 


» Silicon carbide abrasive 
= Extra-coarse grade 
Heavy-duty Scotch-Brite discs are made for right-angle tools. The 
semiopen web construction and nonloading design are ideal for 
removing rust and coatings from metal surfaces. Hook-and-loop 
backing easily attaches to 3M disc pad holders, see page 2374. 


412" Disc 


Mfr. Item 

Disc Diameter Max. RPM Model No. 
4 %іп 12,000 CR-DH 1DXP2 
7 in 6000 CR-DH 1DXP7 


4VV46 


SAINT-GOBAIN 


Sanding Discs and 
Depressed Center Wheels 


An open web of synthetic fibers and abrasive bond with smear-resistant resin 
help these wheels provide quick cleaning and conditioning without loading; 
easily clean uneven surfaces and difficult part profiles. Use to remove surface 
rust and residue, corrosion, light weld splatter, dirt, mill scale, paint, and epoxy. 
Prepare surfaces prior to welding or coating application. Clean and condition 
after welding. 

Rapid Prep disc can be used in place of, or in sequence with fiber and flap 
discs to clean, polish, and finish. Rapid Blend discs and wheels have fine grain 
particles for cleaning, polishing, and final finishing. Rapid Strip discs and wheels 
have a coarse abrasive for quick cleaning. Blaze Rapid Strip wheels can strip 
coatings and finish with the same disc. 


6PZ17 


Disc Disc 
Abrasive Attachment Attachment Disc Abrasive Abrasive Item 
Type System Type Diameter Grade Material Max.RPM No. 
Fiber Disc 
Rapid Strip 
Non-Woven — — біп Extra Coarse Silicon Carbide 5,500 RPM 6РХ92 
Quick Change Disc 
Rapid Blend 
Non-Woven TR Rol-On/Off Type3 Зіп Medium Auminum 18,100 RPM 162963 
Rapid Strip 
TR Roll-On/Off Туре 3 2in Extra Coarse Silicon Carbide 15,500 RPM 4VV46 
Non-Woven TR Roll-On/Off Type 3 3in Extra Coarse Silicon Carbide 12,000 RPM 4VV47 
TR Roll-On/Off Туре 3 3in  ExtraCoarse Ceramic 12,000 RPM 162960 
Abrasive Arbor 
Abrasive Wheel Hole Item 
Wheel Type Diameter Thickness Size Abrasive Material Grit Мах. RPM Мо. 
Depressed Center Wheels 
Blaze Rapid Strip 
Type 27 4% in tin 98-11 Ceramic 60 12,000 RPM 162953 
4 іп lin % in Ceramic 60 12,000 RPM 162954 
Rapid Blend 
Type 27 4 Vo in 0.5 in 78 in Silicon Carbide 320 to 400 12,000 RPM 2KND7 
4 V» in 0.5 in Yin Aluminum Oxide 180-360 12,000 RPM 2KND8 
Rapid Prep 
Type 27 4% in sin Yin Aluminum Oxide 150-180 12,000 RPM 2KNE1 
Rapid Strip 
4 Y in 0.5 in 58-11 Silicon Carbide 24-36 12,000 RPM 6PZ17 
Type 27 4 V» in 0.5 in % in Silicon Carbide 24-36 12,000 RPM 6PZ19 
Тіп Sin 98-11 Silicon Carbide 24-36 6,600 RPM 6PZ20 
1in usin % in Silicon Carbide 24-36 6,600 RPM 6PZ18 
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ABRASIVES 


1-800-GRAINGER (472-4643) Cut-Off Wheels 
Grinding and Cut-Off Wheels Reference Guide 
T 
TE MNT 
TYPE 1 TYPE 27 
Essentially straight wheels that have a "depressed center/raised hub". 
Straight wheels designed for cut-off applications Different types of fiberglass reinforcement mesh give the product stability 
for use on the periphery, on the face, or a combination of the two. 
WHEEL 90° 15° to 15° 
ТҮРЕ THICKNESS . APPLICATION Angle 30° Angle | Angle 
TYPE 1 0.035", 0.040", 0.045", 1/16" Where fast cutting and low kerf loss are desired 
0.125" For tough cutting and notching applications where stability is important X 
0.40", 0.45" 1/16" Cutting only, where fast cutting and low kerf loss are desired X 
TYPE 27 0.90", 0.125", 3/32" For tough cutting and notching applications where stability is important; cutting and cleaning burr-free narrow root pass welds X 
1/8" For multiple applications ranging from cutting-off and notching to light-duty side grinding X X 
1/4" For heavy-duty to light grinding on the bottom/face of the wheel Х 
GENERAL PURPOSE - SILICON CARBIDE GENERAL PURPOSE - ALUMINUM OXIDE 
DEWALT DEWALT 
C24R - Silicon carbide grain for long wheel life. For concrete, A24R - Aluminum oxide grain for long life and high material 
cast iron, ductile iron, and other masonry materials. removal. Heavy duty for ferrous metals. 
C60T - Premium silicon carbide for aggressive cutting action. Heavy duty 'A30N- Aluminum oxide grain combination for long wheel life. Fast material removal 
for concrete and other masonry materials. Fast burr-free cutting. without loading. For use with aluminum and other non-ferrous materials. 
'A30S - Aluminum oxide grain for long life and high material removal. Free of iron, sulfur, and 
NORTON chlorine for contaminant free grinding and cutting. Ideal for use in nuclear and food applications. 
Norton Masonry/Masonry RightCut - Silicon carbide for masonry applications. A36T - Heavy duty cutting in all types of ferrous metal and stainless 
HEAVY-DUTY - ZIRCONIA steel. Fast aggressive cutting in tough applications. 
DEWALT |\А60$ - Proprietary aluminum oxide grain combination for aggressive cutting action. Free 
Extended Performance Z24R - Premium tough zirconia grain for extended life of iron, sulfur, and chlorine for contaminant free cutting. Used for cutting stainless 
and material removal. Heavy duty for ferrous metals and stainless steel. steel and other high strength alloys. Ideal in nuclear and food applications. 
Extended Performance Z60T - Specially treated grain combination for aggressive cutting action. А60Т - Heavy duty cutting in all types of ferrous metal and stainless 
Extended performance, fast, burr-free cutting in all types of ferrous metals and stainless steel. steel. Clean smooth cutting and long wheel life. 
Metal AO - Softer formulation for fast cutting. Quickly cuts rebar, 
NORTON pipe, sheet metal, structural steel and stainless steel. 
BlueFire - Mix of zirconia and premium aluminum oxide grain. For Mini Hub HP" - Allows for more cuts per wheel vs. starndard hub design. Fast 
use with stainless steel, carbon steel, alloys, and gray iron. itool-free wheel changes. Use for a wide range of metal cutting applications. 
BlueFire Fast Cut/INOX - Contains <.1% iron, sulfur, or chlorine for contaminant free grinding. 
BlueFire Foundry/Foundry HD - Zirconia alumina/silicon carbide abrasive blend and an NORTON 
exceptionally strong reinforcement structure. Ideal choice for aggressive, foundry applications. Gemini - Good choice for steel and ferrous metals as well as specialty applications in 
BlueFire Right Cut - Longer life and faster cut rate. Less aluminum and foundries. Quality aluminum oxide provides consistent performance. 
pressure required for first cut. For cutting only. Gemini 1-2-3 - For cutting, notching, and grinding. 
Gemini Aluminum - Grind aluminum and softer metals without 
UNITED ABRASIVES - SAIT loading. Contains no wax or rubber fillers. 
The Ultimate Combo" Z-tech™ - High performance, tough zirconium Gemini Fast Cut - Fastest cutting option when speed of completion is the primary concern. 
grain, Cutting, notching, deburring, and light grinding for the toughest Gemini Flexible - Unique formulation for better blending, finishing and polishing of stainless 
applications. For use with stainless steel and ferrous metals. steel, structural steel, cast iron welds and burrs. Meets nuclear industry standards. 
Z-Tech™ - Special zirconium grain formula. Fast, non-binding cutting. For Gemini Free Cut - Use a more flexible binder than the Long Life 
use with ferrous metals, stainless steel, and high tensile alloys. wheel, for faster cutting on low-horsepower machines. 
HIGH PERFORMANCE - CERAMIC AND CERAMIC BLEND Gemini Long Life - Longest lasting when the longest possible wheel life is the primary concern. 
3M Gemini RightCut - Precise cutting; more stability and a narrower pass. 
Cubitron"ll - 3M precision shaped grain for ultra fast cut and long life. Cuts Requires less pressure, providing increased operator comfort. 
with less pressure. Specially formulated for stainless and mild steel. Gemini RightCut Aluminum - Specially formulated for aluminum applications. 
High Performance - A blend of 3M precision shaped ceramic grain and conventional Gemini Stainless Steel - For contaminant free grinding. 
abrasive provides fast cut and long life. Specially formulated for stainless and mild steel. Gemini XXL/XXL Pipefitter - Best on hard grade carbon steel applications, 
Silver - 3M precision shaped grain cuts extremely quickly through stainless weld repairs, flashing, and any job that requires quick turn around. 
steel and carbon steel pipes, tube, flat sheets, and more. Norton Metal/Metal RightCut - Aluminum for steel/ferrous metal applications. 
NORTON UNITED ABRASIVES - SAIT 
NorZon Plus - Combination of Norton SG ceramic alumina and Norzon zirconia alumina with |A24N - Fast grinding, aluminum oxide grain, soft bond for fast stock 
advanced bond system. Lowest total grinding cost; highest productivity. Offer the best option removal. For ferrous metals and low grade stainless steel. 
when the best combination of life, cut rate, and lowest heat generation is a primary concern. A24R - Long life, aluminum oxide grain, general purpose. For ferrous metals. 
NorZon Plus Foundry - Designed to withstand the most aggressive foundry applications. A24T - Aluminum oxide grain, hard bond designed for edge and bevel 
NorZon Plus Long Life - Best option when longest possible life is primary grinding and other applications where a harder wheel is preferred. 
concern, rough grinding conditions require wheel durability, using high Longer life for fewer wheel changes. For ferrous metals. 
cycle, high horsepower grinders and low labor cost are key. A36T - Fast cutting, aluminum oxide grain. Hard bond for aggressive cutting 
NorZon Plus RightCut - Noticeably longer life and faster cut on rough applications. For ferrous metals and stainless steel. 
rate. Less pressure required. For cutting only. A46N - Aluminum oxide grain, soft bond for aggressive cutting without 
loading. For use with nonferrous metals and aluminum. 
UNITED ABRASIVES - SAIT IA60S - Special aluminum oxide grain, hard bond for extremely 
Saitech Ultimate Performance" - High performance, ceramic aluminum oxide grain, Very long life. Fast, burr-free cutting for ferrous metals. 
uniform, high density grain structure is extremely durable and self sharpening for long life |А60Т - Aluminum oxide grain, hard bond for smooth cutting. Burr-free 
and cooler cut, Combines fast cutting with extremely long life for tough cutting applications. cutting for ferrous metals and stainless steel. For use in nuclear, aerospace, 
For ferrous metals and stainless steel. Ideal for foundry applications (gates, risers). automotive, foundry industries, and plant maintenance. 
Saitech™ - High performance, ceramic aluminum oxide grain. Extremely Challenger 3™ - Semi-Flexible, grind and blend welds in one step. Open pattern 
fast stock removal on hard metals with minimal pressure. on wheel for cool grinding and blending. For metals, stainless steel, and 
aluminum. Contaminant Free - Safe for use in the nuclear industry. 
SAIT.M.X.™ - Special bond for cutting sheet metal and other thin 
gauge metals. Fast, burr-free cutting for stainless steel. 
The Ultimate Combo" A60S - General purpose, aluminum oxide grain. 
Provides consistent performance with long life for cutting, notching, 
deburring, and light grinding. For use with ferrous metals. 
The Ultimate Cut" - Cutting a wide range of stainless thin and thick gauge, flat stock, bar 
stock, square tubing, etc. Exceptional cutting performance on metal and aluminum. 
ХА240 - Contaminant free. Specially formulated for nuclear and food processing 
plants. Free of iron, chlorine and sulfur compounds (Fe + Cl + S <0.1%). For 
use with stainless steel and other high tensile alloys and ferrous metals. 
XA46R - Contaminant free. Specially formulated for nuclear and food 
processing plants. Free of iron, chlorine and sulfur compounds (Fe + CI + S 
< 0.1%). For use with stainless steel and other high tensile alloys. 
Item 
502: Thickness Агрог Hole Grit Max. RPM No. 
2% in y 70 30,560 40002 
— MN Тіп 0.0625 іп ЕУ 36 8,730 40007 
V 36 8,730 40008 


Type 1 Toolroom on Эбт w 46 4585 — 3UP21 


0.09 in %' 60 4,85 40014 
Cut-Off Wheels - Yi 60 40,745 40079 
: : Р 1%їп 0.0351 : : 
Designed for use on fixed machinery and aL n Es 50 40.745 А00 
preengineered for maximum versatility іп Зп 006їп E 60 95.465 — ADDUA 3UP22 
i icati А 0.035 in VA 60 19,100  6PG88 Item 
toolroom cutting applications. Excellent for “іп 004 т EA 60 19.100 40005 Ша. Thickness Arbor Hole — Grit МахВРМ_ No. 
cutting off drill bits, steel bars, and tubing; Ж 50 10.185 20752 5 60 7440 20758 
salvaging tools; and slotting workpieces. 6in " А 74 8in T 7, 75 
їп (оов, And Song pieco 0.035 in yr 60 10,190 20750 0.06іп TW 60 7,40 20757 
NOTE: Refer to Reference Guide for more detailed Tin Ea 60 8,730 20754 10in E 60 6110: 3UP22 
information on wheel types. LZ 60 8,730 20755 TW 60 6.110 20759 
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ABRASIVES 
Cut-Off Wheels 


Gemini Right Cut 
5GC52 


UNITED 


S ABRASIVES, INC. 


SAINT-GOBAIN 


SAIT 


= Aluminum oxide abrasive 
For cutting and grinding ferrous metal, stainless steel, and aluminum. 


DEWALT. 
Type 1 General Purpose Cut-Off Wheels 


Arbor 
Hole Max. 
Series Dia. Thickness Size RPM 
Norton 
For Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless 
3in 0.0625in Эіп 25,465 
6 in —0.035 in іп 10,185 
Gemini 0.0625 in %in 10,190 
Тіп 0.0625in іп 8,730 
- 8in 0.0625in %in 7,640 
Gemini, 4in 0425іп %in 19,00 
0.035in Yin 30,560 
9 in 00351 %in 30,560 
0.035 іп віп 30,560 
0.0625 іп “in 30,560 
2 біп 0.0625 іп “in 30,560 
2in 0.0625 іп %in 30,560 
2%in 0.07in Эіп 30,560 
2in 0.125 in Yin 30,560 
0.125 in %in 30,560 
Gemini 0.035in Yin 25,465 
Free Cut 0.035 in іп 25,465 
зїп 0.0625 in Yin 25,465 
0.0625 in “іп 25,465 
0.125 in Yin 25,465 
0.125in іп 25,465 
0.035in Yin 19,100 
0.035in %in 19,100 
4in 0.0625іп Ain 19,100 
0.0625 in %in 19,100 
0.125in Yin 19,100 
Gemini 3in  0.125in іп 25,465 
Long Life д 0.035in іп 19,100 
0.045in “іп 15,280 
4lY»in 0.045in іп 13,580 
Gemini |4іп 0.0937 in Ysin 15,280 
Right Cut 4¥ain 0.0937in іп 13,580 
5 in 0.045 in Жіп 12,225 
0.0937 in іп 12,225 
610 0.0937 in “іп 10,185 
Gemini Right 7 in 0.0625 in %in 8600 
Gemini ; ; ; 
Right Cut" біп  0.045in іп 10,285 
Зіп  0.035in Эіп 25,465 
4in 0.035іп іп 19,100 
6 іп 0.125in %in 9,400 
Norton Metal 74 0.125in іп 8,730 
0.125 in %in 8,730 
gin —0-125in vein 7,640 
0.125 іп %in 7,640 
4in 0.04in віп 15,280 
Norton Metal 4 “іп 0.04in іп 13,580 
RightCut біп 0.04in “in 12,225 
біп 0.04in “іп 10,190 
бай 
For Aluminum, Ferrous Metal, 
Nonferrous Materials, Stainless Б 
i 4l»in 0.045in іп 13,300 
The Ultimate їп "Qo4sin “in 12200 
біп  0.045in іп 10,200 
For Aluminum, Nonferrous Materials 
M46N 4%in 0.045in іп 13,300 
біп 0.045in іп 10,200 
For Ferrous Metal 
3in  0.125in Эіп 20,372 
A24R 4 in 0.0937 in “іп 13,300 
ат 0125іл іп 15278 
0.045 in 5 in 19,000 
in 0.045in “in 13,300 
4%in—~Qogin іп 13,300 
A60S біп 0.045in “іп 12,200 
біп 0.045іп іп 10,200 
7 in 00451 Yin 8,500 
4 0.09 іп 5 in 8,500 
m 4%in 0.045in іп 13,300 
SATMX" “Sin 0.045in йїп 12200 
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Туре 1 
United Abrasives- бай 
5LUA1 


Item 
No. 


257246 
251229 
251730 
257288 
25UA03 


5A929 


25TY97 
4F871 
4F872 
4F873 
4F875 
4F874 
4F876 
25TY98 
25TY99 
5A921 
5A922 
5A923 
5A924 
5A925 
5A926 
4B166 
5A927 
4B164 
5A928 
4B165 
257205 
257227 
5GC50 
5GC52 
251719 
251731 
5GC53 
251732 
251733 


251738 


56C54 


25ТҮ77 
25ТҮ81 
25ТҮ88 
25ТҮ87 
6A097 
25TY86 
6A099 
25TY41 
25TY43 
25TY46 
25TY48 


22PT32 
22PT33 
22PT34 


1AUA2 
1AUA4 


SLUAS 
35KH25 
51008 
14172 
1ATZ3 
1AUD8 
1ATZ4 
1АТ75 
1АТ76 
TAUD9 
1AUB1 
1AUB2 


A6OT 
6HD43 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


C60T 


3CB42 
S ABRASIVES, INC. 


zs. DEWALT | 


Type 1 Silicon Carbide 
Cut-Off Wheels 


= Silicon carbide abrasive 
For ferrous and nonferrous metals, concrete and masonry. 


Norton Masonry 
6A098 


UNITED 


SAINT-GOBAIN 


Arbor Max. Item 
Series Dia. — Thickness Ноје Size RPM No. 
Norton 
Тіп 0.125 іп 56 in 8,730 6A098 
Norton Masonry 0.125 in іп 8,730 25ТҮ84 * 
8 in 0.125 in M in 7,640 25TY83 * 
4 in 0.04 in y6 in 15,280 ЗВА55 
Norton Masonry дуп 0.0625 in  %in 13280 8RAS6 
Sait 9 Sin 0.04 in %in 12,225 ЗВА58 
аї 
Big M.A.C." 12 in 0.125 in 2% in 6,300 35KH28 
DeWalt 
C24R Тіп 0.125 іп 56 in 8,700 6TMT1 
C60T 4 in 0.045 in 5$ in 15,200 3CB42 
4%in 0.045іп 76 in 13,300 3CB43 
* Diamond mount. 


Blue Fire 
33N541 
Extended 
Performance Z60T 
6TMT5 


92l UNITED 
ABRASIVES, INC. 


zi DEWALT 


Type 1 Heavy-Duty 
Cut-Off Wheels 


= Zirconium aluminum oxide abrasive 


For aggressive material removal on ferrous metals, 
stainless steel, and aluminum. 


SAINT-GOBAIN 


Arbor 
Hole Max. Кет 
Series Dia. Thickness Size RPM No. 
For Ferrous Metal, High Tensile Metals, Stainless 
ASOT 2 in .035 п “іп 30,558 35KH23 
Тіп 0.0625іп 1%in 8,732 35KH26 
For Ferrous Metal, Stainless 
2in  0.035in іп 30,558 35КН22 
0.035 in sin 25,000 5LUA7 
3in 0.035 in іп 25,000 SLUAS 
0.0625 in “in 25,000 5LUA3 
A36T 0.0625 in іп 25,000 SLUA1 
0.035 in ain 19,000 5LUC6 
0.035 in іп 19,000 5LUC4 
4in 0.0625in “in 19,000 5LUC2 
0.0625іп віп 19,000 5LUCO 
0.0625 in зіп 19,000 35КН24 
0.035in “in 25,000 5LUA8 
3 in 0.035in іп 25,000 5LUA6G 
0.0625in “in 25,000 5LUA4 
A60 0.0625 in “іп 25,000 5LUA2 
0.035 in Міп 19,000 5LUC7 
4in 0.035in іп 19,000 5LUC5 
0.0625in “in 19,000 5LUC3 
0.0625іп “іп 19,000 5LUC1 
4%їп 0.0625in іп 13,300 5LUE4 
XA46R 5in 0.0625in іп 12,200 БІШЕ5 
Тіп 0.0625in іп 8,500 500Е6 
Dewalt 
зїп -0425іп Йіп 24,000 3СВ18 
A24R 0.125 in віп 24,000 3CB17 
0.125in %in 19,000 45EG66 
A36 4in  O035in віп 19,000 3CB25 
0.0625 in іп 19,000 3CB24 
3in 0.035 in іп 24,000 30820 
0.0625 in %in 24,000 3CB19 
4 0.035 іп іп 19,000 30828 
0.045 іп %іп 19,000 6HD43 
А60 4%in 0.045 іп "іп 13,300 6HD44 
Ain 0.0625 іп “іп 19,000 3CB27 
5in  0.045in іп 12,200 6HD45 
біп  0.045in іп 10,100 3CB32 
Тіп  0.045in “іп 8,700 6Н047 
For High-Strength Metal Cutting 
4%in 0.045in 3-11 13,300 416105 
Mini Hub ХР” 6in 0.045in 9-11 10,100 416103 
0.045іп 9-11 10,100 416106 
Mini Hub ХР”4 v? in 0.045іп 98-11 13,300 416104 
For Metal Cutting 
Mini Hub нр”4 їп 0.045in 98-11 13,300 416101 
біп  0.045in 58-11 10,100 416102 
For Stainless 
4hin 0.045in іп 13,300 6TMP9 
A60S 6in 0.04in іп 10,100 6TMR1 
Тіп 0.045in “іп 8,700 6TMR2 
А0 4 іп 0.0937in ‘in 13,300 ЗРА11 
Approved Vendor 
For Cutting Steel, Metal 
зїї 0.0625in “іп 25,465 447P97 
4in 0.0312in Yin 19,100 447P99 
0.0469in %іп 15,280 447801 
4%in 0.0469in “іп 13,580 447P96 
4in 0.125іп іп 19,100 447P95 
Тіп 0.0625іп іп 8,600 447804 
For Ferrous Metal, Gray Iron, 
Nonferrous Materials, Stainless 
— 12in 0.125in  1in 6,300 435Y86 
For Metal Cutting 
3 in 0.035in “in 25,465 435Y61 
0.035 in іп 25,465 435Ү60 
4іп  0.035in віп 19,100 435Ү63 
4 іп 0.04іп "іп 13,580 435Y59 
4in 0.0625іп %in 19,100 435Y65 
біп  0.045in іп 10,185 435Ү64 


Find even MORE on Grainger.com? 


Arbor Max. Item 
Series Dia. Thickness — Hole Size RPM No. 
Norton 
For Aluminum, Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless 
3 in 0.035 in іп 25,465 33М542 
0.0625 іп 36 in 25,465 — 33N533 
BlueFire 0.035 in 36 in 19,100 — 33N541 
4 in 0.0625 in 36 in 19,100 — 33N540 
0.125 in 36 in 19,100 33М549 
BlueFire 4%in 0.0625 in 76 in 13,580 330332 
Right Cut 5 in 0.045 in Ain 12,225 33N333 
= 9 6 in 0.045 in 75 in 10,185 330334 
it 
For Ferrous Metal, Stainless, High Tensile Metals 
Z-Tech" 4% in 0.045 in 76 in 13,300 1AUA6 
For Ferrous Metal, High Tensile Metals, Stainless 
Z-Tech" 4 in 0.045 in % in 19,000 35KH27 
For Ferrous Metal, Stainless, High Tensile Metals 
4% in 0.09 in in 13,300 — 1AUE1 
5 in 0.045 in 76$ in 12,200 1AUA7 
Z-Tech" 6 in 0.045 in 7$ in 10,200 — 1AUAB 
7in 0.045 in 5$ in 8,500 TAUAS 
0.09 in іп 8,500 1AUE2 
DeWalt 
For Ferrous Metal, Stainless 
Extended 49 in 0.045 in іп 13,300 — 6TMT7 
Performance Sin 0.045 in 75 in 12,200 — 6TMT6 
Z60 6 in 0.045 in 75 in 10,100 — 6TMT5 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ABRASIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Grinding/Cutting Wheels 


Find more information on Wheel Materials and Specifications on page 2383. 


ШЫНЫ мш. UNITED 
ABRASIVES, INC. 
27 GOBAN | —— SAT 


Type 1 High Performance 
Cut-Off Wheels 


= Ceramic and ceramic blend abrasives — For ferrous metals, stainless steel, aluminum, aerospace alloys, 


NorZon Plus 
3UP27 


and fiberglass. 
Arbor Max. Item Arbor Max. Item 
Series Dia. Thickness Hole Size RPM No. Series Dia. Thickness Hole Size RPM No. 
Norton For Ferrous Metal, Stainless 
For Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless SENE ЗІП 0.035 іп йіп 25,465 22NZ80 
Зіп 0.035 іп Yin 25,465 257708 3 in 0.035 in 36 in 25,465 22NZ81 
3in 0.035 in Yin 25,465 257209 Зіп 0.06 іп Yin 25,465 22NZ83 Cubitron" II 
3in 0.125in Yin 25,465 3WL22 CUBITRON II 4in 0.035 in Yin 19,100 22NZ85 ron 
NorZon Plus 3in 0.0625 in Vain 25,465 251710 4in 0.06 in Yin 19,100 22NZ87 22NZ80 
3in 0.0625 in 36 in 25,465 1РҮА8 4 in 0.125 in 36 in 19,100 22NZ91 
4in 0.0625 in ЭӘіп 19,100 3UP27 біп 0.045 іп Ain 10,200 22М794 
4in 0.035 in 36 in 19,100 3WL24 Sait 
ЭМ ЕСЕН = For Ferrous Metal, Stainless = й 
For All Metals, Aluminum, Carbon Steel, Cast 3in — 0.0625 in Зіп 25,000 SLUC9 
Iron, Soft Metals, Stainless Steel Saitech 3in 0.0625 in іп 25,000 5.000 


Зіп 0.035 іп Yin 25,465 450Ү17 Зіп 0.035 іп Yin 25,00 5LUDI 


1 т Ultimate т T т 
3in 0.06 in Yin 25,465 450Y18 performance” ЭП 0.035 in Жіп 25,000 51/02 


4in 0.035іл іп 19,100 450Y19 in 0,0625 in Ain 19.000 stubs MNA 
4in  0.035іл іп 19,00 450Y20 іп 035 in Ain | == 

Sil Fin 0.06іп Yin 19,100 450Y21 “іп Q.0625in іп 19,000 51005 ', м, 

"e^ Fin ОА іп 13,300 450Y22 4m 0O0625in п 319000 5LUD6 з Saitech 
4Уіп 004п Уот 13,300 450Y23 4in 0.035 in Zin 18,000 507 кш ees 
5in 0.045in іп 12.250 450Y25 wann {Їп .035 in Ain | EX 
Gin 0.045in Жіп 10200 450134 Saitech 47 0,045 in Ain 13300 ТАТ їл! 
7in 0.45 in in 8,500 450Y36 5 in 045 in Ain д м 

For Cutting, Grinding, Metalworking 6in 0.045 in Тіп 10,200 1ATZ9 a 


Silver 4in 0.125 in Yin 19,100 480P44 7in 0.045 in Win 8,500 1AUM 
4%in 0.094 іп Zin 13,300 480P45 


Cut-Off Wheel Adapters 


Use with cut-off wheels listed on this page and page Nut-Type Wheel Arbor Adapters—Use to mount all types of 
723, 2384 and wire brushes on pages 2394 and 2395. wheels (cut-offs, cloth buffs, wire wheels, etc.). Include arbor, 
Note: Operate according to ANSI and OSHA guidelines and do not Пех nut, and a pair of machined steel washers. Plated finish. Screw-Type 
exceed maximum rpm noted on wheel being used. Fits Max. Wheel Shank Washer L нет 


Screw-Type Wheel Mandrel Adapters—Machined боен уре Wheel ina at Adapters 0.D. n.) (ш) No. 


from stressproof steel. Screw head is slotted for fast, ы А1 in zn m in 2 Ат 15и Ы 
easy change. Plated finish. 1F540 comes with screws Vor vin Von ИШ 2 Vein 1Е540 * 
i 1/4" or 3%" А Nut: Туре Wheel Arbor Adapters. E Pd 
to mount either 1⁄4" or 34" holes Am - ————— 
Á 5$ in TA in Tin 2%cin 1Ғ450 
Y ЕЗШ Yin Twin 2%віп 1Ғ448 


* Washer 0.0. indicates diameter of screw and mandrel head (no washer). 


Type 27 General Purpose Depressed 
enint : A rin ER 
Center Grinding and Cutting Wheels LUC DEWALT| 


= Aluminum oxide abrasive For cutting ferrous metals, stainless steel, and aluminum. 
Arbor Max. Item Arbor Max. Item 
Series Dia. Thickness Hole Size RPM No. Series Dia. Thickness Hole Size RPM No. 
Norton | For Ferrous Metal, Gray Iron, Pipeline Stainless 
For Aluminum Gemini біп 0.125 in %- -1 10,185 251752 
emini » in 56-111 4%in 0.0938 іп 9-11 in 13,580 33М337 
Aluminum 4/іп 0.251п Seiiin 13,580 48174 5 in 0.0938 in 98-1111 12225 33N338 
For Aluminum, Ferrous Metal . Gemini 6i 0.0938 іп 98-11 in 10,185 933М339 
Gemini 4 %in 0.125in іп 13,580 257263 Right Cut ІП 0093810 іп 10,185 33N340 
Aluminum Тіп 0.25in %-11in 8,600 251798 ті 0.0938 іп %-11in 8600 33М341 
For Aluminum, Ferrous Metal, Gray Iron, Pipeline, Stainless I^ %/0048іп "in 8,600  33N342 
Gemini | г i For Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless 
RightCut 4%⁄2in 0.045in іп 13,580 33М343 3in 0.25 in 36 in 18,000  4B168 
Aluminum 4i 0125і. “іп 15,280 48169 
For Aluminum, Ferrous Metal, Gray | Iron, Stainless n 0.25in Жіп 15,280  4B170 
» 4in (025п іп 15,280  4B173 4 іп 0.25in %-11їп 13,580 4B171 
Gemini Sin 0.25 in 7/ in 12.225 257268 41 0.125іп in 15,280 5А863 
Aluminum Тіп  0.25in %-11п 8,600 6А432 n “025іп Sin 15,280 6A624 
9in 0.25іп %-11in 6,600  6A433 4 Vo in 0.25 in 7^ in 13,580 6A076 
Gemini ; i 3h i 0.125in іп 13,580 257284 
Flexible 20 0125in Яп 30560 4DDY1 025in -11 in 12225 251286 
Gemini 5in 0.045in іп 12,225 33N344 біп  0.125in іп 12,225 БА865 4В168 
RightCut ; i Thi Gemini 0.25 in % in 12,225 5A866 
Aluminum 6in 0.045in Жіп 10,185 33М345 025in 96-11 іп 10185 1PYC5 
For Contaminate Free, Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless gin 0.125 in 56-11in 10,185 251744 Arbor Max Item 
0.045 in. 98-11 in 13,580 33N347 0.125in іп 10,185  1PYD4 қ " қ 1 4 
1 ! : , 
GE ae ^ in 0.045in “іп 13,580 33N346 025m %in 10185 1PYC8 Series Dia. Thickness Hole Size RPM No. 
Right Cut —2 бп Жі 1712205  33N348 0.125 in %-Піп 8,000  5A872 2-3 0.0938 in Жіп 13,500 28TZ77 
тп 0.045 in %-Піп 8,00  33N353 Тіп —0.06in “іп 8600 6РЈ31 4%in Б ӘЛГІ 13580 257780 
0.045 in % in 8,600 33М352 0.125 іп 7 in 8,600 5A871 0.25 in Th in 13.580 2571779 
0.0938 іп 96-11 іп 13,580 257260 0.125 in 96-11 іп 6,600 БА874 Gemini Tin  075іп tii 8600 251797 
Gemini 4%in 0.0938in іп 13,580 25Т761 9in 0.06in %-Ліп 6,600 —4RA81 Fast Cut 0.25 in Wen in 6600 25UA07 
Stainless 0.25in in 13,580 251765 0.125 in іп 6,600 — 5A873 9in —p55in in 6600 25UA06 
Steel Bin 0.0938 in Жіп 12,225 25Т766 = 3 E 
0.25in %in 12225 251769 | CONTINUED | ү] 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2385 


ABRASIVES 
Grinding/Cutting Wheels 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


[ | CONTINUED 


Arbor Max. Item 
Series Dia. Thickness Hole Size RPM No. 
For Ferrous Metal, Stainless 
4in 0.25 in 36 in 13,500 35КН11 
0.25in %-11in 13,300  1AUHT 
4%in 0.25іп 76 in 13,300 2KMG2 
0.1875 in z 7% in 13,300 35КН13 
A24N i 0.25in %-11in 12,200  1AUH7 
gt 5in ~0.25in Жіп 12200 2KMG3 
Cuttin біп 0.25in | іп 10,200 35КН14 
4 Тіп 0.25in %-11in 8,500 1AUF1 
' 0.25in | іп 8,500 2KMG4 
A24R 4 Vin 0.0938 іп %-11in 13,300 4AYF2 
AGOT-BF 0.09in %-ПМіп 13,300  1AUES 
А605 6 in 0.09in %-11їп 10200 1AUE4 
7in 0.09in %-Піп 8,500 TAUES 
9 in 0.09in %-11in 6,600  1AUE6 
DeWalt 
For Aluminum 
4%in 025іп %-11in 13,300 6HD70 
High 4in 0.25 in 56 іп 15,200  6HD68 
Paro lane 4VWin  0.25in Тіп 13,300 69069 
Тіп 0.25in %-11in 8,700 6HD72 
9 in 0.25in %-Чіп 6,600  6HD73 
6HD80 447R46 For Contaminate Free, Stainless 
ПЕЛА 0.25 іп %-11in 13,300 6Н076 
0.125 іп 58-11 іп 13,300  6TNC3 
4in 0.25 in % in 15,200  6HD74 
TOR ауіп 0.045 in іп 13,200 6ТМР5 
S ABRASIVES, INC. DEWALT High 0.25 in іп 13,300 6Н075 
SAINT-GOBAIN SAIT Performance 0.125 іп %-11in 10,100 6TNC6 
6 in 0.045in Жіп 10,100  6TMP7 
Type 27 General Purpose Depressed Шап тт —10400 ЫМ 
р р р 0.125in Жіп 10,100  6TNC5 
с t G = di d с tti Wh | Тіп 0.25 іп 7% in 8,700 3РА19 
enter Grinding an uning eels Jin 0.25in -tiin 6600 6Н079 
Arb M It For Ferrous Metal 0.251 58-111 13,300  4WM67 
rbor ax. em ! .25in 6-11 in ў 
Ѕегіеѕ Dia. Thickness Hole Size RPM No. Seri Di Thick noe Max. ra 4%in 0.0938 in_%-t1 in 13,300 5TU26 
Norton (Сол) For шнш етй Meter 9. їп 025іп іп 15200 4Қ722 
For Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless (Cont.) Mi 1 0.045 in Ут 12.200 31NJ33 0.25 in 76 in 13,300 4К728 
Gemini : А n Я N Wc I WHEELS ate à 4%in 0.0938in іп 13,300 5Т024 
| Тіп 0.125in %-11in 8,600 257293 For Aluminum, Ferrous Metal, Nonferrous Materials, Stainless TET E 1 
Flexible The Ultimate 0.095in -iiin 13,300 22РТ42 0.25in Яп 3 13,300  STEGb 
5in  0.0038in іп 12,225 251282 Combo" 4 Vb in 0.095 in 7k in 13300 22РТ35 0.25in %-11in 12,200  6HC19 
ini А 0.25 іп %-11in 8600 6А077 : Е a і ; біп  0.0938in %-11іп 12,200 5Т030 
Gemini Тіп т т А605 5in  0.095in іп 12,200 22PT36 High + < 
Long Life 0.25 in 75 in 8,600 — 5A867 їп 0045in “іп 13.300 22PT39 Perf 0.25 in 76 in 12,200 4KZ38 
9 gin 025in %-Піп 6,00  5A869 The Ultimate" ia 1945 in 12200 22РТИЙ erormance^- — — 00938in %-11їп 10.100  5TU34 
0.25in Тіп 6,600  5AB68 Cut" it 0045 im An — 10200  22PTAl біп “O.25in іп 10100 6НС20 
0.125 іп %-11in 13,580 48172 For Aluminum, Nonferrous Materials. я 0.25 іп %-11in 8,700 4РС20 
4¥%in 0.045 іп %-11in 13,580 2KNC8 2 025in ®%-11їп 13300 1AUH3 7i 0.0938 іп %-11in 8,700 5Т038 
0.125in %4-11 in 13,580 251783 0845 in Set in 13:300 NAT n ^Q25in іп 8,00 4PC13 
4in 0.045in Эіп 15,280 257772 4 V» in 0.045 in 7 in 13300 1AUC5 0.0938 in Жіп 8,700 5ТИЗ6 
0.045in іп 13,280 6PH20 0.25 in A in — 13300 —2KMH2 9i 0.25in %-TTin 6,600 4KZ80 
Gemini 4%іп 0.125in “in 13,580 5A864 А46М 5in 0045in Ain 12200 1AUC6 M 0.25 in 76 in 6,600 — 6HC38 
Right Cut 0.0938 in йіп 13,580 251756 8 in 0.045 in Ж in 10200  1AUC7 For Ferrous Metal, Pipeline 
5in 0.045 in %-11іп 12,225  2KNC9 025in 59iiin 8500  1AUFA 4%] 0.125 іп %-11in 13,300  6HD86 
0.045in “іп 12,225 — 6PH21 7in 0.045 in Th in 8500  1AUC8 2n Q125in Жіп 13,300 69085 
6in 0.045 in %-11in 10,185  2KND1 0.25 in Tin 8500 2KMH3 High Sin 0.125 іп %-11in 12,200  6HD87 
0.045in “іп 10,185 б6РН22 For Contaminate Free, Stainless а к Р 19 біп 0.125 in 9&-11in 10,100 5TU12 
+ 4 TAT 9 erformance + r 
7 in 0.125 in % in 8,600 257287 4i»in  025in VATI 13300 50009 7i 0.125 іп %-11in 8,7004 6НП88 
4 ^in 0.25in _%-11її 13,580 31CF13 Bin 0.25 in Tin 12200  5LUEO Е 0.125in Жіп 8,700 ЗРА24 
0.25 in Жіп 13,580 31CF12 XA24Q Bin 0.25 in Tin 10200 SLUE1 9 in 0.125 іп %-11in 6,600 6Н089 
5 in 0.25in %-11їп 12225 З1СЕ15 Tin 095in Ain 8.500 —5LUE2 For Ferrous Metal, Stainless 
0.25 in % in 12,225 31CF14 Fin 0.25 in 7 in 6600 5LUE3 4%in 0.045іп %-11їп 13,300 6TMR3 
Gemini XXL 6in 0.25in %-І1іп 10,185 31CF17 For Ferrous Metal : d 4in 0.045in %іп 15,200 6Н080 
0.25 in VU 10,185 31СҒ16 7 025in %-11їп 13300 1AUH4 4%in 0.045і іп 13,300 6HD81 
Тіп 0.25in %-Піп 8,600 310Ғ19 4%in -0325іп -tiin 13300 1AUK3 High біп  0.045in іп 12,200 6НП082 
025in іп 8,600 31CF18 Tin Ü25in %in 13500 35KH12 Performance А 0.045 іп 98-11іп 10,100  6TMR7 
Jin  Q025in %-Піп 6,600 З1СР21 Эт Яп 13300 —2KMG5 біп -0045in іп 10,100  6HD83 
4¥%in 0.125in %-11іп 13,580 25ТҮ62 4» in 0.0038 |п %in 13300 35KH19 7i 0.045 in -ifin 8,7004 6TND5 
0.25in %-ПГіп 13,580 25TY59 025 in niim 12200  1AUHS ІП “0045іп Жіп 8,700  6HD84 
i 0.25 in іп 15,280 25ТҮ55 A TORT га 7 Ж 4%in 025іп 9**11in 13,300  5TE72 
4in : т біп 0125іп %-1Tin 12,200 TAUK4 2 ! : 
0.125in in 15,280 25ТҮ57 A24R 025in in 12200 2KMG6 4in  0.125in іп 15,200 4К721 
0.25 in 7% in 13,580 6PH27 Sin 0.125 in Н in 10.200 35КН20 151 0.25 in 76 in 13,300 5TE70 
аъш ~0.045 in іп 13580 25TY50 ОЖ See БИО ІШ? 4%їп 9495 in іп 13200 4К729 
0.125in — 7&in 13,580 25ТҮ64 Тіп 0-125 in Wen in 8500 —1AUK1 i 0.25in _%-11їп 12,200  5TE76 
Norton Metal 0.125 in 4-11 in 12,25 25TY69 02m Zein — 8500 —2KMCT Metal AO 5in -Qo5in  7&in 12200 5ТЕ74 
А 0.25in %-11їп 12,225 25TY65 ST Am E pla я 025in -tiin 10,100 5ТЕ80 
5in : т 0.25in %-11in 6,600 — TAUF6 6in 2 : 
0.125in %in 12,225 25TY70 Qin ^ 0125in 5&1lin 6600 1AUK2 0.25 in 76 in 10,100 5ТЕ78 
0.25 in % in 12,225  25TY68 0.25 in T in 6.600 2КМС8 1 0.25in %-Піп 8,700 5ТЕ84 
біп 0.045in йіп 10,190 25ТҮ52 ЭП niim 13:300 — TAUHG Ti^ боп іп 8700  5TE82 
Тіп 0.125 іп *?&-11in 8,600 25ТҮ74 4 іп 0.25 in Tain 13300 2KMG9 91 0.25 іп -ifin 6,600 5ТЕ88 
0.25 іп %-11in 8600 25TY71 A24T 025in %11 in 8500 1AUH9 / 0.125in Жіп 6,600 — 6RM60 
9in 0.25in %-11in 6,600  6PJ94 Тіп 095 in Th in 8500 —2KMH1 Approved Vendor 
Norton Metal 4in X 0.045in “іп 15,280 25TY49 in 0.045 in 91iin 13.300 31NJ30 For Alloy Steels, Cast Iron, Ferrous Metals, Stainless Metals 
RightCut 5in 0.045in “іп 12225 25ТҮ51 4 in 0.045 in % in 19000 1AUB4 Сагро Gold 4% іп 0.0938 in %-11in 13,580 447833 
For Flashing, Hard Grade Carbon Steels, Weld Repairs wi, .O045in іп 13,300 1AUB5 Carbo біп 0.0469 in Жіп 12225 447R40 
4 bin 0.125 in %-11in 13,580  45PL20 4 5 in 0.0038 іп "in 13300 35KHi5 Redcut 
0.125in — ?5in 13,580 45РІ21 А605 0.04510 9-iiin 12200 31NJ32 Premier Red 4 Vi 0.25 іп %-11in 13,280 447836 
Gemini XXL біп 20125! %-Піп 12225 45122 біп 004510 Pin 12200 140889 теа П б1бп іп 13580 447841 
0.125in “іп 12225 45РІ23 біп —0045in “іп 10200 ТА0В6 For Alloy Steels, Ferrous Metal 
1 іп 0 155 іп eH in 8.000 435126 Tin 0.045 in i in 8500  1AUB7 mE 4in  0.0625in Жіп 15,280 447R42 
in іп 96-11 in ; ттар x arbo А | 
For Grinding Aluminum and Soft Metals For Ferrous Metal, Pipeline. in Ain 18.300 2KMJ6 Goldcut 4^ іп 0.0469 n %-11in 13,580 447843 
бетіпі Vi А thi + EDIT A ^ Carbo White 0.25in _%-11їп 13,580 447R46 
i 4Vein 0.25in % in 13,580 4B175 5in  0.125in іп 12,200 2KMJ7 2 d 
Aluminum A24R Tin 0.125in in 8500  2KMJ8 For Ferrous Metal, Gray Iron, Nonferrous Materials, Stainless 
Sait gin —0125in Jin 6600 2КМЈ9 3in  0.125in “іп 25,465 435Ү68 
For Aluminum, Concrete Masonry Asphalt, Contaminate Free, : > Gold 5i 0.25 in 56 іп 12,225  435Y78 
Ferrous Metal, Gray Iron, Nonferrous Materials, Stainless Ш 0.045in — %in 12,225 435Ү76 
Challenger дъ 0: 25in Жп 13,280 22PT44 High Speed  12in 0.125іп lin 6,300 — 435Y86 
E * 0.125in — 7&in 13,280 22РТ45 Blade Metal 14іп 0.125 іп 1 іп 5,400 435Ү70 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Grinding/Cutting Wheels 


LENOX 4 
MetalMax Diamond Cutting Wheels 


= 40/50 grit = For cutting most metals 
Item LENOX 4. 
Dia. Arbor Hole Size Thickness Max. RPM No. METALMAX LENOX €. 
Tjge1 ETALMAX 
Тіп Ain 0.05 in 40,200 48RW93 
2in Fin 0.05 in 30,500 48RW94 e уг 
3in Fin 0.05 in 20,300 48RW95 e = 
Ain Ain 0.05 in 15,200 48RWO6 к= 
Yin 0.05 in 15,200 48RW97 
Fin 75 in 0.05 in 13,200 48RW98 
5in ИШ 0.05 in 12.200 48810799 
біп тіп 0.05 in 10,100 48RX01 
Tin Tain 0.06 in 8400 48RX02 е2 
8in in 0.06 in 7,600 48RX03 
Type 27 48RW98 
т An 005 10:100 493217 
in віп .05 in „Т0 
Тіп Tin 0.06 in 8,400 493218 48RX03 
ИЕ Y v 
UNITED 
3 ABRASIVES, INC. 
uu cr BRUM н 


Type 27 Heavy-Duty 
Depressed Center Grinding 


and Cutting Wheels 


в Zirconium aluminum oxide abrasive 


For aggressive material removal on ferrous metals, BlueFire Z-tech Z24R 
stainless steel and aluminum. 33N287 1AUK5 5TU92 
Arbor Max. Item Arbor Max. Item Arbor Max. Item 
REGES Dia. Thickness Hole Size RPM No. «бегіне Dia. Thickness Hole Size RPM No. pue Dia. Thickness Hole Size RPM No. 
orton ait jeWalt 
For Contaminate Free, Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless For Ferrous Metal, Pipeline, Stainless For Ferrous Metal, Pipeline 
0.125 іп %-11in 13,580 33М297 4%їп 0.125in Жіп 13,300 2KMK1 4in 0.125in — $96in 15,200 5TU47 
4% in 0.25 іп %-11in 13,580 33N299 Z-Tech Тіп 0.125і іп 8,500 2KMK2 4V^ in 0.125 in %-11in 13,300 5TU65 
0.125in — 75in 13,580 33М296 9 in 0.125in іп 6,600 2KMK3 Z24R 0.125in іп 13,300 5TU62 
0.25 in 76 in 13,580 — 33N298 For Ferrous Metal, Stainless 5in 0.125 іп %-11in 12,200 51083 
BlueFire Біп 0.25 іп HAI in 12,225 33М304 Тһе 4V^ in 0.095 in mii in 13,300 — 22PT43 6 in 0.125 in 2-11 in 10,100 5ТҮ11 
пае cur ла шты ы анн шшш ш. 
INOX біт 09510 еіп 10185 — 33N305 Zieh 920 — Q095in Яп 12,200  22PT38 4in 0.0038in іп 15200 5ТШ44 
Тіп 0.125іп %8-11іп 8,600 33М289 Тһе 4%іп 0.045іп %-І1іп 13,300 31М036 4% in 0.25in %-11in 13,300 5TU71 
0.25in %-11in 8,600 33N291 пае Біп 0045іп %-11їп 12200  31NJ39 0.25 in 75 in 13,300 5TU68 
i 0.125 in %-11іп 6,600 33N293 ut : E i 0.2bin %-11іп 12,200 5TU89 
9in “сіп іп 6600 330294 0.09in %-1tin 13300 ТАШЕТ 724В 5in боп Жіп 12200 510% 
B ӨТТІ Metal, Gray Iron, Nonferrous Materials 0.25 in all in 13,300 — 1AUKS біп 00231 nii in 10,100 are 
ueFire A Е ; ; 0.125 in %-11in 13,300 . 1AUK9 р in біп E 5 
Foundry 7! 0.125in Мп 8,600 257292 4 ^in “9.045 in -Atin 13,00 20/34 тп .ü25in %-11п 8,700 5ТҮ26 
For Ferrous Metal, Gray Iron, Nonferrous Materials, Stainless 0.045in Жіп 13,300 1AUD1 0.0938 in іп 8,700 5TY20 
0.125 in _%-11їп 13,580 33М544 0.25 in 76 in 13,300 2KMJ2 9 in 0.25in 98-11іп 6,600 5TY54 
4% in -005іп %-Піп 13,580 33N535 0.25in 98-11іп 12200 1AUK6 4in 0045п іп 15200 6ТМ00 
0.125 in іп 13,580 33М543 Біп 0.045іп 96-11іп 12,200 31М137 4% in 0.045 in %-11іп 13,300 6TMR4 
0.25 in 7 in 13,580 33М519 0.045іп Жіп 12,200 1AUD2 Z60T S 0.045in “іп 13,300 6TND1 
BlueFire 0.125 іп %8-11іп 8,600 33N547 0.25 in 76 in 12,200 2KMJ3 5 in 0.045 in 9&-11in 12,200 6TND2 
Foundn Тіп 0.25in %-11in 8,600 33N525 Z-Tech 0.09in %-11 in 10,200 1AUE8 6in 0.045in %1п 10,100 6TND3 
y 0.25 in %in 8,600 33N546 6in 0.045 in “іп 10,200 TAUD3 7 in 0.045in %іп 10,100 6TND4 
0.25in %-11in 6,600 33N527 0.25 in Ain 10,200 35KH21 
Qin 0.125 in %8-11іп 6,600 33N526 0.09in 9*»11in 8,5200 1AUES 
0.25 in 76 in 6,600 33N548 0.25in %-11in 8,500 1AUK7 
0.125in іп 6,600 33N536 Тіп 0.125іп %-11in 8,500 1AUL1 
For Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless 0.045 in іп 8,500 1AUD4 
0.25 in 36 in 15,280 33N287 0.25 in 7/ in 8,500 2KMJ4 
4in 0.125in Жіп 15,440 33N550 0.25in %-11in 6,600 1AUK8 
0.25 in 56 in 19,100 — 33N534 9 in 0.125 in %-11in 6,600 1AUL2 
0.2bin %-11in 13,580 33М313 0.25 in 75 in 6,600 2KMJ5 
4¥% in 0.125 іп %-11in 13,580 33М311 
0.25 in 7% in 13,580 33М314 
0.125in (іп 13,580 33М312 
0.2bin 9-11іп 12,225  33N317 
5 in 0.125in %-І1іп 12,225 33N315 
dis Ип 1222 — 330816 
; .25in Жіп А S 
ыы. 025in _%-11п 10,185  33N323 Keep tock 
біп 0.25 іп 5 in 10,185 — 33N310 Inventory Management 
0.125 in 7 in 10,185 33М309 
025 ЖГП 8800 — 330826 TAKE CONTROL OF YOUR STUFF 
А 0.125 in 911i 8,600 33324 . ; 
Ті -02m hn 880 — 33N327 What if there were an easier way to ensure you have 
01250 zal gone 334325 the right parts in the right place at the right time? 
gin 0.125 in %11п 6.600 33М328 Put Grainger's expertise to work for you. It's almost 
0.25 in % in 6,600 33N331 H А H i 
0.125 in in — 6600 — 33N329 like managing your inventory on autopilot. 
BlueFire A 0.25 in 36 in 15,280 33М552 H 
Found 4! -025m %п 15280  33N551 Inventory managed. Space organized. 
BlueFire 0.25in %-11in 6,600 33М539 Time and money saved. 
Foundr 9 in A i 
HD 025іп “іп 6,600 33М532 Grainger KeepStock solutions are subject to customer eligibility and agreements. 
;, 40.0625 in %-11in 13,580 33М322 " 
BiueFire 4%" 0.045 п in — 13580 324219 ? Learn more at grainger.com/keepstock 
Right Cut біп 0.045in іп 12,225 330320 
6 in 0.045in in 10,185 33М321 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2387 


ABRASIVES 
Grinding/Cutting Wheels 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


Find more information on Wheel Materials and Spec. 


Guide to Arbor Bushings 


* These sizes of bushings shipped | 
free of charge with Norton wheels. 


and Grit Sizes 
| Aluminum White Silicon 
Grit Oxide Aluminum Oxide | Carbide 
‘en. Coarse 24 Grit = [ — 
оагѕе 36/46 Grit — -- 
Medium | 60/80 Grit 60 Grit 60 Grit 
. Fine |. 100/120 Grit 100 Grit 80 Grit 
|. Extra Fine = 150 Grit 120 Grit 
uri Dia. | Wheel Center 
(in) | Hole (in.) 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |17" 
Аво ктор For Bench & & Pedestal Wheels* i 
e e | 
è 1 e Ге) 1-— 
7 1 m e = 
8 1 | e | 
10 T e = 
P| A le 


Silicon Carbide 
4B136 


SAINT-GOBAIN 


Bench and Pedestal 
Grinding Wheels 


Arbor Item 
Dia. Thickness Hole Size ^ Grit Max. RPM No. 
Aluminum Oxide 
5" ж {in 60 4,965 6A083 
VA {in 36 4,140 4B128 
y {in 60 4,140 4B127 
y {in 100 4,140 4B129 
y {in 36 4,140 6A084 
6" y Tin 60 4,140 6A085 
y {in 100 4,140 6A086 
T Tin 36 4,140 5A881 
il {in 60 4,140 5A882 
T Tin 100 4,140 5A883 
T {in 36 3,600 6A087 
T T Tin 60 3,600 6A088 
y {in 100 3,600 6A089 
y Tin 100 3,600 4DDN5 
T {in 24 3,600 4B138 
8" T Tin 36 3,600 6A090 
: {in 60 3,600 6A091 
T Tin 100 3,600 6A092 
T {in 24 2,485 4B141 
T {Tin 36 2,485 64093 
10° T 1 іп 60 2,485 6A094 
E 1%in 100 2,485 4B140 
Ти" {in 36 2,485 4DDN7 
Ти" 1 Жіп 60 2,485 4DDN6 
17" 1 іп 60 2,070 4DDN8 
12" 2" 1 іп 36 2,070 5A884 
i 1 іп 60 2,070 5A885 
White Aluminum Oxide 
LA {in 60 4,140 3PY74 
y {in 100 4,140 3PY75 
e y {in 150 4,140 3PY76 
T {in 60 4,140 3PY77 
T Tin 100 4,140 3PY78 
Б {in 150 4,140 3PY79 
T Tin 60 3,600 3PY80 
8" T {in 100 3,600 ЗРҮ81 
i Tin 150 3,600 3PY82 
Silicon Carbide 
y» Tin 60 4,140 4B130 
y {in 80 4,140 4B131 
V Tin 120 4,140 4B132 
y {in 60 4,140 5A886 
e y Tin 80 4,140 5A887 
yv {in 120 4,140 4B134 
T Tin 60 4,140 4B133 
fil {in 80 4,140 4B135 
Т Тіп 120 4,140 48136 
T {in 60 3,600 5A890 
7" T {in 80 3,600 54891 
T {in 120 3,600 4B137 
ul {in 60 3,600 54892 
8" T {in 80 3,150 54893 
T {in 120 3,150 4B139 
10° T 1 іп 60 2,485 54894 
T 1%in 80 2,485 5A895 
12" 2" 1 іп 80 2,070 4DDN9 
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alions on раде 2383 


Quantum 3 
45VH22 


493289 


SAINT-GOBAIN 3M 


UNITED 


DEWALT 775—._ 


Type 27 High 
Performance Grinding 
and Cutting Wheels 


= Ceramic and ceramic blend abrasives 


Arbor 
Hole 
Series Dia. Thickness Size Max. RPM 
Norton 
For All Purpose Grinding | Е 
4in 0.25in віп 15,280 
O26 m sili 13580 
;, 0.25іп %-11in i 
4% i955 in in 13,580 
бі [зп in — 12225 
.25 in s in ‚22 
бшпшт3 025 п 9-11 10185 
025in іп 10,185 
тп 0:251 Setiin 8,600 
0.25in ‘Ain 8,600 
9 in 0.25in 96-11in 6,600 
0.25in  7éin 6,600 
For Ferrous Metal, Gray Iron, Pi Pipeline, Stainless 
NorZon Plus Тіп 0.125 in 5-11 in 8,600 
Qin 0.125in %-11іп 6,600 
For Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless 
BlueFire дур in 0.045in %in 13,580 
Right Cut ^^ *. " idus 
зп п %in 18,000 
025in іп 18,000 
4 0125 in %in 15,280 
0.125іп іп 15.280 
0.125 in 9&-11in 13,580 
4V^ in 0.25 in 96-11 in 13,580 
0.125in Фіп 13,580 
0.25in %п 13,580 
0.125 іп %-11in 12,225 
Sin {бун tain — 12225 
Л25іп іп Қ 
NorZon Plus 0.25in %in 12225 
6in 0.125 in %-11 in 10,185 
0.25іп іп 10,185 
0.125 іп 5-11 іп ^ 8,600 
тп -025іп %-Піп 8,600 
0.125in ‘Ain 8,600 
0.25in  7&in 8,600 
0.125 in 9&-11 in 6,600 
9 in 0.25in %-11іп 6,600 
0.125in Фіп 6,600 
025in Zin 6,600 
NorZon Plus 4% 0.125 іп 9&-1f in 13,580 
RightCut in-Q25in Zin 13,580 
For Foundry Grinding 
pore on tlus 0.25 in %-11in 6,600 
У Qin ; ; 
Quantum 3 0.25in %-11in 6,600 
Foundry 0.25in іп 6,600 


Find even MORE on Grainger.com® 


Cubitron 11 
30CN57 


Saitech Ultimate 


Performance 
4AYF3 
Arbor 
Hole 
" Series Dia. Thickness Size Max. RPM 
64320-0 4%in 0.25in %-11in 13,300 
лїп -025іп іп 15,300 
0.25in Эіп 15,300 
0.25in %-11їп 13,300 
аурп 20:25 іп %-ПГіп 13,300 
0.045 п Фіп 13,300 
0.25in іп 13,300 
А pin -025іп %-11 in 12,250 
Silver 0.25in іп 12,250 
0.25 іп %-11in 10,200 
біп 0.045іп %іп 10,200 
0.25in іп 10,200 
тп -025іп Я-Піп 8,500 
0.25in % in 8,500 
gin -025іп %-11 in 6,650 
Item 025in Жіп 6,650 
No. For Aluminum, Ferrous Metal, Stainless К 
4in 025іп іп 15,300 
0.045іп 96-11in 13,300 
45VH22 4V^ in 0.125 in 56-11 in 13,300 
45VH23 ?"Q045in Жіп 13,300 
45VH24 0.125 in іп 13,300 
45VH25 0.25in -ifin 12,250 
45VH26 5 in 0.125 in %-11 in 12,250 
45VH27 Cubitronll 0.09in Zin 12,250 
45VH28 0.125in Ain 12,250 
45VH29 біп 0.045in Фіп 10,200 
45VH30 0.09in %8-11іп 8,500 
45VH32 7in 0.125 іп 9&-1f in 98,500 
45VH33 0.09in Жіп 8,500 
45VH36 0.125in Фіп 8,500 
9 in 0.125 іп %-11in 6,650 
257795 : 0.125 in В 7 in 6,650 
25UA04 4% in 0.125 іп %-11in 13,300 
Green Corps “7in 0.125 in 9-11 in 8,200 
For Ferrous Metal 
33N319 een Corps 4AM 02511 AAM 13300 
3UW96 PS “Tin 025іп %-11іп 8,500 
3UW97 DeWalt 
3UW98 For Aluminum, Ferrous Metal, Gray Iron, Stainless 
3UW99 0.25in 9-1 13,300 
3UX05 4% in 0.093 in %-11 13,300 
4DB53 0.25in іп 13,300 
e ова. 
; in %- А 
1PYc2 ХР Ceramic 5i 025 Ain 12.200 
40В55 0.093 in іп 12,200 
3UX08 Тіп 0.25in 956-11 8,700 
4DB56 025in іп 8,700 
257754 Jin 025in %"-11 6,600 
1PYD1 Sait 
3UX15 For Ferrous Metal, Stainless 
4DB57 0.25in 9&-11in 13,300 
3UX14 Saitech 41N 0.25in 9&-1lin 13,300 
4DB58 Ültimate 025in ‘Ain 13,300 
3UX22 Performance 711 025іп %-11in 8,500 
4DB59 9 in 0.25in 9&-11in 6,600 
3UX21 0.25in %in 6,600 
4DB60 4in 0.045іп іп 19,000 
6PG98 0.045 іп 9&-1fin 13,300 
3WM18 4% іп 0.0938 іп %-11 in 13,300 
Saitech 0.045 in Жіп 13,300 
25UA02 5 in 0045in %-11 in 12,200 
0.045in Фіп 12,200 
45VH34 біп 0.045іп %іп 10,200 
45VH37 Тіп 0.045in іп 8,500 


Item 
No. 


448D51 
450Y13 
450Ү12 
450Y11 
450Y37 
450Y24 
450Ү14 
450Ү27 
450Ү15 
450Ү28 
450Ү35 
450Ү31 
450Ү29 
450Ү32 
450Ү30 
450Ү33 


22РА27 
22PA34 
30CN56 
22PA31 
30CN67 
22PA22 
30CN57 
22PA37 
30CN66 
22PA41 
22PA42 
30CN59 
22PM3 
30CN60 
30CN61 
30CN62 
1DXN8 
TDXP4 


1DXN7 
1DXP3 


493289 
493299 
493288 
493298 
494A02 
493290 
494A01 
493295 
493294 
493297 


1AUHS 
ДАҮЕЗ 
2KMH8 
TAUFS 
1AUF9 
2KMJ1 
1AUB8 
31NJ35 
35KH16 
1AUC1 
31NJ38 
TAUC2 
1AUC3 
TAUC4 
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40AL47 
XL-WL Deburring 
Wheel 
40AL57 
ER ЗМ Scotch-Brite 
Wheel H 
Unitized Wheels 
= V," arbor hole mounting = Precision-shaped 
= Medium grade ceramic grain abrasive 
Ceramic grain wheels can be used for deburring and finishing in both OEM 
and maintenance applications. The long-wearing grain extends wheel life 
d t licat Thel tends wheel lif 
and produces minimal dust and debris, to reduce wear and wheel loading, 
d prod | dust and debris, to red d wheel load 
and help improve efficiency. 
Mfr. Item 
RPM .. Model No. — 
P 2.100 . DP-IW — 40AL47 
=: 25100 ТЕШУ АО 
it-and-Polish 2in in д m 
sgl Уп 22400 61500300704 — 40AL50 
Tin 22,100 DP-UW 40AL51 
Yin 18,100 DP-UW 40AL52 
VATI 18,100 DP-UW 40AL53 
3in win 15,100 DP-UW 40AL54 
3A in 15,100 DP-UW 40AL55 
3M Scotch-Brite” 2 Tin 15,100 DP-UW 40AL56 
= andre! 
1 Yin - іп, % in Shank 18,100: 60440242273 40AL57 _ 
RMERIT 
Deburring/Finishing Wheels 
XL-WL Deburring Wheels—Long- Cut-and-Polish Wheel—Heavy-duty 
lasting Scotch-Brite™ wheels clean wheel for aggressive blending and 4ZR83 
and deburr metal surfaces and threads finishing. Accessories (available sepa- 
while eliminating the danger of loose, rately) allow fit to standard motor shaft 
flying wires. Wheels polish and finish sizes (/2" to 1"). 
dede ies ан Deburring and Finishing Wheels— 
а ` Non-woven spindle-mounted disc 
Multi-Finishing Wheels—Produce wheels are excellent for deburring, 
uniform grain finishes on stainless blending, and finishing. Conformable 
steel and other metals. construction leaves a smooth, polished 3M % 
finish, even on oddly shaped pieces Scotch-Brite 
and surfaces. 1⁄4" steel mandrel. РРА А 
-— "m tem | Unitized Deburring Wheels 
Dia. tt Б Hole ns Density Material Grade — Max. RPM Brand No. Scotch-Brite™ EXL wheels deburr and polish titanium, special alloys, 
eburring Wheels | l ; А ; afini ; 
in din  Hard(8) Aluminum Oxide Medium 6,000 Scotch-Brite — 4ZR80 composites, and plastics, creating a fine finish. Cool running, clean, 
VAI Tin Нага (8) Silicon Carbide | Fine 6,000 Scotch-Brite 42864 | and no flying wires. 1" to 3" wheels аге used on a straight shaft tool. 
6in Жіп Tin Нага (9) Silicon Carbide ^ Fine 6,000 Scotch-Brite 4ZR46 
Tin 1in Hard (8) Aluminum Oxide Medium 6,000 Scotch-Brite 42881 Mounting Mfr. Item 
Tin Tin Нага (8) Silicon Carbide Fine 6,000 Scotch-Brite ^ 4ZR65 Dia. W Size Density Abrasive Material Grade Max. RPM Model No. 
lin in Hard 0 Silicon Carbide — Fine 6,000 Scotch-Brite 42826 XL- UR Series, Edge ПЕП and Finishing Wheels | DEAE ТАҒУ ЖЕЛ 
Yin 3in  Hard(8) Silicon Carbide ^ Fine 4,500 Scotch-Brite 4ZTU3 әіһ іп ТВ Soft (2) Silicon Carbide — Fine 22,100 61500099215 4YJY7 
Yin 3in Hard 6 Silicon Carbide — Fine 4.500 Scotch-Brite — 4ZR99 Sain ТВ Soft(2) Aluminum Oxide Medium 22,100 61500099231 4YJY9 
Win 3in  Hard(9) Silicon Carbide ^ Fine 4,500 Scotch-Brite 4ZR47 3 in rin TR Soft (2 Silicon Carbide Fine 15,100 61500099223 4YJY8 
gin lin 3in Hard Қ Aluminum Oxide Medium 4,500 Scotch-Brite 42882 Tuin TR Soft(2) Aluminum Oxide Medium 15,100 61500099249 4YJZ1 
{in 3in  Hard(8) Silicon Carbide Fine 4,500 Scotch-Brite 47866 XL- Rs Deburring and Finishing Wheels 
lin 3in Hard (8) Silicon Carbide ^ Fine 4,500 Scotch-Brite 47827 sin Soft(2)  SiliconCarbide Ғіпе 30,100 61500057411 47883 
АШ zn Hard (8) Silicon Carbide — Fine 4,500 Scotch-Brite 427867 Tin th Asin Hard (8) Aluminum Oxide Medium 35,100 61500057841 6RV47 
ман a " um ШЕ (9) Silicon Carbide Ғіпе 4,500 Scotch-Brite 427828 1 in sin Hard 8 Aluminum Oxide Coarse 35,100 61500057833 42889 
ulti- inis E eels as Е В р 3 TA 2in Yin Жіп oft (2 ilicon Carbide Fine 16,100 61500060266 6RV62 
lin tin Soft 8 Silicon Carbide Coarse 6,000 Scotch-Brite 427870 Win Win Sot j| Silicon Carbide — Fine 12,100 61500057445 4ZR84 
біп Zin in  Soft(2) Silicon Carbide Coarse 6,000 Scotch-Brite ^ 4ZR71 Win Win Soft(2) Aluminum Oxide Medium 12,100 61500079589 4ZT07 
2in 1in Soft 8 Silicon Carbide Medium 6,000 Scotch-Brite 47872 Win Ain Soft (2 Silicon Carbide Fine 12,100 61500070372 47Т01 
зіп ИШПИ Eu 2) Silicon Carbide Medium 4,500 Scotch-Brite 47873 3in zn an Medis o) Aummum ox de Medium 15100 61300055404 EL EH 
ut-and-Polish Whee z Я Еу Ain &in Medium uminum Oxide Medium А І 
біп 1in 1in Medium 5) Aluminum Oxide — Fine 6,000 Scotch-Brite 42Р96 Vin іп E Aluminum Oxide Medium 18,100 61500070406 6RWO05 
Dehurring and Finishing Wheel З - Yin Yin Soft (2 Silicon Carbide Fine 10,000 61500057452 4ZR85 
2in 1in — Soft(2) Aluminum Oxide Medium 12,000 Merit 464P89 6 in Жіп Win Soft (2 Silicon Carbide Fine 5,000 61500057726 42888 
Зіп біп — Soft (4) Aluminum Oxide Medium 8,000 Merit 464P88 Yin Yin Soft (2 Silicon Carbide Fine 5.000 61500122512 47887 
4in Yin — Soft(4) Aluminum Oxide Medium 6,000 Merit 464P90 Mandrel for Scotch-Brite™ Wheels 
Sin біп — Soft (5) Aluminum Oxide Medium 4,000 Merit 464P91 For Use with 1 x 1 x 34e" Wheels 936 47807 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2389 


ABRASIVES Scan. Order. Done. > 
Toolroom Grinding, Truing & Dressing Details on page A1. 


f vorran A 3M Toolroom Grinding, Truing & Dressing 
Don't see what you need online? Call 1-800-GRAINGER (472-4643) for sourcing. 


Vitrified Toolroom Wheels And Segments—Made from precision-engineered ceramic alumina, aluminum oxide, and silicon carbide materials, 
Norton toolroom wheels can be used in most ferrous and nonferrous MRO, small-job shop, and production operations. An excellent choice for surface 
grinding, tool and cutter grinding, and resharpening applications. 


To see our full selection, go to grainger.com/precisiongrinding. 


Type Grainger.com Category 


Type 1 Straight Straight Grinding Wheels-Type 1 


Straight Wheel 


Type 2 Cylinder and Type 35 Plate Mounted Cylinder and Plate Mounted Grinding Wheels 


VLASTA A LLL 


Type 35 
Type 5 and 7 Recessed Recessed Grinding Wheels E 2 
Туре 7 
e6 
Type 6 Straight Cup Straight Cup Grinding Wheels Тур 
Type 11 Flaring Cup Flaring Cup Grinding Wheels 


Type 12 Dish Dish Grinding Wheels-Type 12 SS H MÀ. 12 


Grinding 
Grinding Segments Surface Grinding Segments Segments 


SAINT-GOBAIN 3M 


Wheel Dressing—Dressing Sticks and Truing and Dressing Tools are designed to 
clean, shape, and open the face of tool room grinding tools, to help them run true. 


To see our full selection, go to grainger.com/wheeldressing. 
Grainger.com Category Application 


Я 2 1 T Dressing 
i i Designed for offhand dressing (cleaning, shaping, 5 
Dressing Sticks or opening) the face of toolroom grinding wheels. Sticks 


Designed to true (make a wheel round and 
Diamond Truing and Dressing Tools run true) and dress cean. shape, or open the 
wheel face) of toolroom grinding wheels. 


f. Dressing 


z E Tool 
Truing Tool 5 


SAINT-GOBAIN 3M 


Diamond and CBN Toolroom Grinding Wheels—Engineered to tackle your most-challenging 
applications, from grinding hardened steels and superalloys, to finishing materials such as 
glass, ceramics, and tough composites. They meet the stringent requirements of CNC cutting 
tool manufacturing and resharpening applications, including fluting, end fluting, gashing, and OD 
relief. Choose from a wide variety of forms, sizes, grades, and materials to fit your machines and 
meet your specific job requirements. 


To see our full selection, go to grainger.com/diamondcbngrinding. 


2390 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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ABRASIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Portable Wheels, Cones & Plugs 


SAINT-GOBAIN 


Rough Portable Wheels, Cones, and Plugs 


Designed for consistent, quality grinding performance in foundries, welding shops, fabrication facilities, steel 
mills, and shipyards. Typical uses include smoothing weld seams, cleaning castings, and preparing surfaces 
for plating or painting. Straight wheels, cones, and plugs are designed for use on horizontal/straight shaft 
grinders. Flaring cup wheels are designed for use on right angle portable cup grinders. 


3UP16 
E WHEEL SPECIFICATION 
ABRASIVE a - APPLICATION | 
57А - Aluminum oxide | БЫ Good performance on steel, steel alloys, and iron. 
57АС - Aluminum oxide/Silicon carbide blend (Good performance on dirty, scale-covered steel parts 
AZ - Zirconia alumina/Aluminum oxide blend Better performance on steel, steel alloys, and iron 
NZ - Zirconia alumina Best performance on steel, steel alloys, 


370 - Silic = For masonry and nonsteel — — — ==== 
BLUEFIRE - Ceramic/Zirconia _ For steel, iron, and graphite foundry snagging jobs. 
Ahrasive Abrasive Trade Item 
Wheel Diameter Thickness Arbor Hole Size Material Name Specification Max. RPM No. 
Straight Grinding Wheels 
Type 1 
2 іп Yo in 36 in Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 21,700 5GC51 
36 in 36 in Aluminum Oxide Gemini 57A24-R _ 18,080 2D929 
3in Ye in ¥ in Aluminum Oxide Gemini 57A24-R5B7 12,100 3UP17 
Ve in ¥ in Aluminum Oxide Gemini 57A24-P 18,080 3UP16 
4in YA in 36 in Zirconia Alumina BlueFire Bluefire 15,280 26ZX12 
6 in tin % in Aluminum Oxide Gemini 57А16-05 8,000 3UP18 
1in 56 in Zirconia Alumina Вішейте _ 4NZ14-RBSX406 8,000 22UT41 6A079 
8in tin % in Zirconia Alumina Bluefire 4NZ14-QBSX406 6,000 22UT42 
tin 36 in Zirconia Alumina Bluefire NZC16-QBSX406 6,000 22UT43 
Abrasive 
Wheel Back Rim Arbor Trade Item 
Diameter Dia. Thickness Thickness Hole Size Abrasive Material Name Specification Max. RPM No. 
Flaring Cup Grinding Wheels 
Type 11 
3" 2in ж 9-1 Aluminum Oxide Gemini 57A16-Q 9,070 20922 
4in 3" 2in ж %'-11 Zirconia Аїитіпа _ Bluefire 4NZ16-QBX406 9,070 15K069 
3" 2in ж %-11 Zirconia Alumina = 4NZ16-QBX406 9,070 22UT39 
334" 2in 1 y8-11 Aluminum Oxide Gemini 57A16-Q 1,260 6A079 
5in 3 2in 1 9-11 Zirconia Alumina | Bluefire 4NZ16-QBX406 7,260 15K070 
31316" 2in 1 9-11 Zirconia Alumina | Bluefire 4NZ16-QBX406 7,260 15K071 2D921 
4% 2in 1 98-11 Aluminum Oxide Gemini 57A16-Q 6,000 15K106 
4% 2in 1^" 38-11 Aluminum Oxide Gemini 57A16-Q 6,000 6A081 
4% 2in 15 %-1 Aluminum Oxide Gemini 57AC16-Q 6,000 2D932 
434" 2in 1 9-11 Silicon Carbide Gemini 37C16-P | 6,000 5A879 
432" 2in 1 9-11 Zirconia Alumina | Bluefire NZC16-QBX406 6,000 15K072 
4% 2in y 38-11 Zirconia Alumina = 4NZ16-QBX406 6,000 22UT40 
6in 4% 2in 1^" 38-11 Zirconia Alumina — BlueFire 4NZ14-R 6,000 26ZW99 
41316" 2in 15 38-11 Aluminum Oxide Gemini 57A16-Q 6,000 15K102 
41316" 2in 1 9-11 Aluminum Oxide Gemini 57AC16-Q - 6,000 15K103 
41316" 2in 1 9-11 Zirconia Alumina | Bluefire NZC16-QBX406 6,000 15K074 
41316" 2in 1 38-11 Zirconia Alumina | Bluefire 4NZ16-QBX406 6,000 15K073 
41916" 2in 1^ y8'-11 Zirconia Alumina _ BlueFire 4NZ14-R 6,000 267Х03 
41316" 2in 15 %-1 Zirconia Alumina — BlueFire 4М716-0ВХ406 6,000 267Х13 
Grinding Arbor Trade Item 
Cone Diameter Thickness Hole Size Abrasive Material Name Specification Max. RPM No. 
Grinding Cones 
Type 16 
lin т 38-24 Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 36,290 20920 
2 38-24 Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 24,190 1PYL1 E 
т 38-24 Zirconia Alumina BlueFire AZ24-R 24,190 26ZX04 
17 іп 3" 58-11 Zirconia Alumina BlueFire AZ20-R 24,190 26ZX05 
3 58-11 Aluminum Oxide Gemini 57А24-В 24,190 20917 - - - - 
т 98-11 Zirconia Alumina NZ Plus NZ20-R 24,190 15K108 Type 1 Type 11 
1% in 3 58-11 Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 20,740 20919 Straight Wheel Flaring Cup 
3 38-24 Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 20,735 15K107 
2 in 3" 58-11 Zirconia Alumina BlueFire AZ20-R 18,145 26ZX06 
3 58-11 Zirconia Alumina NZ Plus NZ20-R 18,145 15K109 
2% in 2%" 58-11 Zirconia Alumina BlueFire AZ16-R 13,195 26ZX07 
ЕЛ 98-11 Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 13,195 1PYA3 
Type 17 (Square Tip) 
170 іп 3 38'-24 Aluminum Oxide Gemini 57А24-В 24,190 20921 
2in 3" 58-11 Aluminum Oxide Gemini 57А24-В 18,145 1PYL8 
Type 17R (Round Tip) 
2in 3" 58-11 Zirconia Alumina BlueFire AZ20-R 18,145 26ZX14 
Grinding Plugs 
Type 18 (Square Tip) _ 
2%" 58-11 Zirconia Alumina BlueFire AZ20-R 24,190 267Х01 
20" 58-11 Aluminum Oxide Gemini 57А24-В 24,190 15К110 
114 in 2 38-24 Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 24,190 3UP14 
2%" 58-11 Zirconia Alumina NZ Plus NZ20-R 24,190 1PYL9 
3 38-11 Zirconia Alumina BlueFire AZ20-R 24,190 262Х08 
3 58-11 Aluminum Oxide Gemini 57А24-В 24,190 20918 
3" 58-11 Zirconia Alumina BlueFire AZ20-R 18,145 26ZX09 D) 
2 in 3 98-11 Zirconia Alumina BlueFire AZ24-R 18,145 26ZX10 
3 58-11 Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 18,145 1PYN4 
3" 98-11 Zirconia Alumina NZ Plus NZ20-R 18,145 1РҮМ5 Е ЕЕ 
Туре 18R (Round Tip) 
DR т 36-24 Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 24190 1PYNS Type 18 Type 18R 
m 3 w- Zirconia Alumina BlueFire AZ20-R 18,145 267X02 Plugs Plugs 
3" 98-11 Aluminum Oxide Gemini 57A24-R 18,145 2D916 
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ABRASIVES Scan. Order. Done. 


Mounted Points Details on page A1. 
А11 A12  Ai2  A13,A14 A15 
A31 B42  B43,B44 B45 B46 
| 

В51  B52 B52 B53 B54 B55 B81 B91  B96 y B98 B121 26 B122 B123 B131 B132 B133 B135 
Mounted Points 
= Use on die or in-line/straight shaft grinders Cotton Fiber—ldeal for blending and finishing parts without changing part n 
= Max. RPM based on 1⁄2" overhang geometry. Aluminum oxide abrasive. 
Quantum® Vitrified—Best for high-volume operation. Charger? Resin—Made of self-sharpening zirconia alumina abrasive. 
Ceramic alumina abrasive. 
Gemini® Vitrified—Aluminum oxide abrasive 38A in a vitri- Thick- Spindle Max. Item 
fied bond. Shape Dia. ness Dia. RPM Grit No. 


W162 Yin іп “in 68 60 20871 
W163 Min Yin Yin 60 60 20872 


No. of Spindle Item Wi64 Win Ain ‘ein 46 60 20873 
Pieces Dia. Includes Brand No. W170 ein in Vs in 53 60 2D875 
Vitrified Mounted Point Kits W175 “іп 35 in Vs in 54 60 2D876 
Ys in (5) B42, B52, B97, B131, B122, W154, W164, W185, W215, and W163 Norton 2LRJ9 М/476 “іп “in win 45 60 4F781 
50 TA in (5) A1, A5, A11, 423, A21, A26, A36, A39, W242, and W220 Norton 2LRJ8 W177 %п in Vs in 34 60 2D877 
Yin (5) B42, B52, B97, B122, B131, W154, W164, W185, W215, W163 A80-HBF3 Norton 4DDV6 W178 %in Tin Ve in 26 60 2D878 
Thick- Spindle Max. Item Thick- Spindle Max. Item W185 Yin win Жіп 35 60 2LRK3 
Shape Dia. ness Dia. RPM Grit No. Shape Dia. ness Dia. RPM Grit No. W185 in Ип “in 35 60 4F782 
Quantum? Vitrified Mounted Points A25 Tin Ball Vain 36 60 4F769 Wi86 (in Ain  Viin 51 60 2D880 
Norton A26 % іп Ва! TA in 61 60 2D828 Wi88 ^in 1%in “in 30 60 2D882 
А1 Әйіп 26іп Vin 20 80 15К091 A31 1%in in in 28 60 4F771 W189 Yin 2in Ип 24 60 2D883 
A11 in 2in Yin 20 80 15K092 A34 10іп %in “in 25 60 2D830 W196 in Tin Yin 35 60 20885 
A12 "Wein Tin Yin 48 60 15K075 A36 1% Yin sin 24 60 20831 W200 %in Yin ‘in 51 60 2D887 
A21 {in {in Yin 35 80 15K094 A37 iain in ain 31 60 2D832 W200 in in Ve in 51 90 15K120 
A23 Min din ain 39 80 15K093 A38 Tin Tin sin 35 60 4F773 W204 Мі “іп “in 43 60 2D888 
A25 {in — Yin 36 80 15K076 A39 Xin Ain Yin 47 60 20833 W205 Зіп Tin Yin 35 60 2D889 
A26 in — Ya in 61 80 15K095 BA %in іп їп 34 60 2D835 W208 Ип 21 Ип 23 60 2D892 
A36 1%in %in Yin 24 80 15K096 B42 Yin Ain ‘Yin 34 60 20836 W215 {in Ve іп Vs in 38 60 2D893 
A38 Tin Тіп in 35 80 15K077 B43 Wain Yin Yin 81 60 2D837 W216 tin “in “in 38 60 15K121 
A39 Yin Ain Yin 47 80 15K097 B44 оп %п Yin 68 60 20838 W218  1in Yin іп 38 60 2D896 
B42 in Ain іп 34 80 15K082 B45 sein Yin sin 104 60 2D839 W220 Tin Tin in 26 60 4F785 
B52 Rin Ain Yin 45 80 15K083 B46 Yin Yin Yin 105 60 2D840 W221 din 1%in “in 19 60 2D897 
B97 Үйіп Звіп Ув in 105 80 15K084 B51 Asin Yin Vin 45 60 15K114 W222 1іп 2in Yin 16 60 20898 
B122 іп — Vs in 62 80 15K086 B52 Yin Ain Yin 45 60 2LRK2 W230 1%in i%in “in 20 60 20902 
B131 іп ^in Vs in 35 80 15K085 B52 Ain “Min “in 45 60 4F774 W235 1%in “Yin “in 25 60 2D903 
W154 Asin in Yin 71 80 15K087 B52 Yin Ain in 45 90 15K115 W236 1%in Jin YA in 25 60 4F787 
W164 in in Ув іп 46 80 15K088 B53 Yin  *sin Жіп 60 60 2D841 W237 1Фіп din Yin 23 60 20904 
W185 in біп Vb in 35 80 15K089 B54 Yin Жіп Фіп 60 60 20842 W238 1%in 1/in “in 16 60 2D905 
W189 in 2in У in 24 80 15K078 B55 Yin “in іп 105 60 2D843 W242  2in Tin Vin 19 60 20906 
W208 ўліп 2іп Ya in 23 80 15K079 B81 Ain Asin Yin 51 60 20846 Cotton Fiber Mounted Points 
W215  1in W in Yin 38 80 15K090 B91 Yin %п ‘in 35 60 2D848 Norton 
W220  1in 1in Yin 26 80 15K080 B96 Ип Ип Yin 105 60 20852 W163 Ain Ип Жіп 60 80 2LRK4 
W236 1%in Win Yin 25 80 15K081 B96 Ип “Yin Фіп 105 90 15K116 W220 1in Tin Yin 26 80 2LRK1 
Gemini? Vitrified Mounted Points B97 Яп Жіп іп 105 60 20850 Charger? Resin Mounted Points 
Norton B98 “іп “in %п 105 60 2D853 Norton 
Al Әйіп 2%in Vin 20 36 4F758 B121 ип Bal Жіп 45 60 15K117 Al Min 2VWin Vin 20 30 3UN58 
A1 Yin 2%in Vin 20 60 4F759 B122 %in Ball Үзіп 62 60 20856 АЗ lin 2%іп Win 16 30 3UN59 
A3 lin 29*in ain 16 36 4F760 B122 Яі Вай уіп 62 90 15К118 А5 Yin in Yin 45 30 3160 
АЗ lin 2%in in 16 60 4F761 B123 sin Ва! Yin 104 60 2D857 А11 Ain 2in Vain 20 30 3UN61 
А4 1и Min Vin 31 60 20821 B124 Яі Bal  %in 105 90 15К119 W189 in  2in Ип 24 30 3UN62 
A5 Yin Thin Vin 45 60 2D822 B131 Ип %in іп 35 60 20859 W207 Jin 10іп “in 24 30 3UN64 
А5 Әйіп Ihin Жіп 45 36 4Ғ762 B132 Жіп Фі Жіп 45 60 20860 W220 Tin lin Yin 26 30 6РС06 
А11 % in 2in Yin 20 60 2D823 B133 іп іп ‘in 54 60 2D861 W221 din 1%in “in 19 30 3UN66 
АТ ж 2і ain 20 36 4F763 B134 Yin Жіп Yin 62 60 4F779 W222 Tin 2in ain 16 30 3UN67 
A12 sin (in Vin 48 36 4F764 B135 Jin %in іп 60 60 2D862 Aluminum Oxide Mounted Points 
A12 Vein Win ain 48 60 4F765 Wi44 Яп ип Yin 105 60 2D865 Approved Vendor 
Ai3 1Йіп Tin in 34 60 4F766 Wi45 %in іп ‘in 105 60 2D866 АЗ lin 29in in 11 60 447713 
Al4 "Wein Жіп Yin 56 60 4F767 W146 Яіп Yin Yin 105 60 2D867 A12 "Wein Min Yin 27 60 441112 
A15 Жіп 1Vein “in 73 60 2D824 W152 Mein “in іп 105 60 2D868 B52 in Ain іп 21 60 447114 
A21 Tin Tin Yin 35 60 2D825 W153 ^in “іп іп 81 60 2D869 B53 Әвіп іп Zin 26 60 447709 
А23 Эд in {in Yin 39 60 2D826 W154 sein “in ‘in 71 60 20870 B121 ФЯі Yin Vs in 21 60 447T15 
A24 Yin in Уд in 77 60 2D827 Ү/160 ^in “in win 81 60 4F780 B122 іп ЯЭіп Vs in 27 60 447711 
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ABRASIVES 


1-800-GRAINGER (472-4643) Sharpening Files & Stones 
Abrasive Sharpening -—á" eee 
Files and Stones 
Crystolon—Fast-cutting silicon carbide abrasive. Combination Be ui iani made 
В : SE. Grit Benchstone Machine enenstone; "а 
Diamond—Diamond abrasive is nickel-bonded Knife Stone 
to solid steel. 
Hard Arkansas—Natural novaculite abrasive тете 
i і ini Round File 
produces a fine edge and polished finish. Square File Triangular File 
India—Smooth-cutting aluminum oxide abrasive. 
Item Item 
Description Grade L H No. Description Grade L H No. 
Crystolon/India Stone Silversmith Fine 4in Yin 1RDD9 
Combination Grit Benchstone Medium/Fine 6 in tin TRDG4 Medium 4 in іп TRDET 
Crystolon File Silversmith, Tapered Medium Fin win 1RDD8 
Utility Coarse 14in — 1RCZ7 Coarse 4in Yin 1RCX2 
Crystolon Stones Fine 4in Vain 48108 
Coarse/Fine 4in — 18069 Fine 4 in 36 in 4B109 
Coarse/Fine 4in 5% in TRDG7 Fine 4 in Ъ п 6A442 
Coarse/Fine Sin Yin 1RDG5 Fine 6in Yo in ТАСМА 
Combination Grit Benchstone Coarse/Fine 6in Tin 6A434 Fine 6in ys in 4B111 
Coarse/Fine 8in Tin 6A435 Square Fine 6 in Tin 4B113 
Coarse/Fine 11 іп TRDH3 q Medium 4 in Vain 64441 
Coarse/Fine 12 іп 1 Bi in 1RDH1 Medium 4in Hin 4B110 
Machine Knife Coarse/Fine 4in Tin 4B126 Medium 4in Yin 6A443 
Round Edge Slip Fine 4% in Win 4B125 Medium біп Yo in 6A444 
Rubbing Brick Coarse Bin 2in 1RDE4 Medium 6in Hin 4B112 
Rubbing Brick, Fluted Coarse 5 іп 2 in T Medium E in n ТЕСТ 
" н їпе in in edium in in 
Single Grit Benchstone Medium din. VAT 4DDT3 Fine din Tain 1KYES 
Utilit Coarse/Fine 14% in = 18075 Fine 4in 36 in 64447 
y Medium 14% in — 1RCZ2 Fine біп ys in 3WF65 
Diamond Stone Triangle Medium 4in Vain 1KYF2 
Single Grit Benchstone Super Fine 6in VATI 1RDA8 Medium 4in Эв in 6A446 
Economy Stones Medium Fin Yin 48115 
Coarse/Fine 6in A in 1RDF5 Medium біп Yo in 1KYE7 
Combination Grit Coarse/Fine 8in Ya in TRDF3 India Stones 
Coarse/Fine 8in lin 1RDF4 Coarse/Extra Fine біп lin 4F756 
ard Arkansas Files " " m — RoarsefFing 1 in Tn TRUE 
at Ultra Fine in 8 in em ; oarse/Fine in in 
Knife Blade Ultra Fine 3in EZ 1RDG2 Combination Grit Benchstone — —~Coarse/Fine біп Тіп 64436 
Pointed Ultra Fine 3in Yin 1RDF8 Coarse/Fine 8in Tin 6A437 
Round Ultra Fine 3in Vain TRDE6 Coarse/Fine Tt Win — TRDH2 
Ultra Fine 3in YA in 1RCX6 Gouge Fine 6in — 1RCY1 
Square Ultra Fine 3in 36 in {RCX4 Fine Sin Vein ТАСҮ5 
Ultra Fine 3in Yin 1RCX8 Reamer Medium 4 іп ie in 1RCY9 
Triangle Ultra Fine 3 in Vain TRCW2 Medium 5 in Ae in 1ВСҮ7 
9 Ultra Fine 3in Bin TRCWS Medium 6 in Vain TRCY3 
Hard Arkansas Stones Н " - TROT Mi +e in 1 zn T 
n Ultra Fine in k in А edium 5 in 4 ІП 
Penknife Benenistone Ultra Fine Fin 34 in TRDB7 Round Edge Slip Medium 4 іп Tin TRDES 
Round Edge Slip Ultra Fine 411 36 in 6A452 Medium qin Tin 4DDT2 
E H0 == == == 
А В Ultra Fine in 5 in ine in 5 in 
Single Grit Benchstone Ultra Fine біп іп TRDAG Fine 5in ШАШ TRDB3 
Ultra Fine gin in TRDA2 Fine 6 in Tin TRDB1 
India/Hard Arkansas File Set Single Grit Benchstone Fine 8in Tin 6A439 
-Piece Fine/Ultra Fine = = 4B124 Medium 4in Vain TRDD3 
India Files Medium 4in Yin 18006 
Fine 4 in 36 in 4B116 Medium 6 in Tin 6A438 
Half Round Fine 4 in іп 48118 Medium 8 in lin 6A440 
Medium 4in 36 in 4B117 Sickle and Scythe Stone 
Medium 4 in Ye in 4B119 Rectangular Coarse 10 in 3A in 1RCZ9 
Knife Blade Fine 411 Ve in 6A450 Waterstones 
Medium +n 9 іп бА. GourserFine 8in lin 1KYB9 
" ine in ^e in inafi ; xtra Fine, А 
Pointed Medium Fin Sie In 1TRDF7 Combination Grit UltraFine 8in tin 1KYB8 
Fine 4 in Vain 4B120 Fine/Extra Fine 8in Tin TKYB7 
Fine in fn — — AaB 02 Шар; i 1 
ine in 5 in А В tra Fine in in 
Round Medium $in Yin 6448 Single Grit Ultra Fine Bin Тіп 1KYC2 
Medium i in sam г Ver me 8in Tin 1KYC4 
edium in in Т F oarse/Fine/Extra 
Round, Tapered Medium 4in іп TRDES Single Grit, Pk. of 4 Fine/Ultra Fine ARYD2 
SAIN-GOBAIN 
Abrasive Sharpening 


Stone Kits 


2KMV7 sharpens woodworking tools. 


2KMV8 is used for deburring, chamfering, radi- 
using, and fitting delicate metal parts. 


No. of 
Pieces Durable Vinyl Roll with (1) A Bit S (6) C Tool SIR (Oy Di d, (1) G (2) Knife Blade, (6) Round Ed 
urable Vinyl Roll witl uger Bit Stone, arving Tool Slip їатоп ouge, nife Blade, ound Edge 
СІ Slip, (1) Round, (1) Round Tapered, (9) Square, (2) Taper Shape, (1) Та oval Peta (2) Triangular Files 61463654521  2KMV7 
35 Durable Vinyl Roll with (1) Auger Bit Stone, (1) Bevel, (1) Flat. 1) Half Round, (1) India Point, (1) Oval, (1) Penknife, (1) Pointed, (1) Reamer Stone, (1) Taper 61463686841  2KMV8 


Round, (1) Taper Triangle, (2) Diamond, (2) Knife Blade, (2) Round Edge Slip. (2) Square, (3) ПШ, (5) oinal H Silversmith, and (2) Triangular Files 
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ABRASIVES 
Wire Wheels & Brushes 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


THEY DON'T REMOVE BASE MATERIAL 

The impact action of the wire tips of a rotating 
brush behave in the same manner as the media 
in a blasting operation and they have the same 
ability to separate surface contaminants without 
damaging the substrate. 

Its compliant nature makes it an excellent 
choice for removing burrs and blending sharp 
edges without changing overall part dimensions 
after sawing, cutting, grinding, and machining 
operations. 


NON-LOADING 
Unlike bonded, coated, and non-woven abrasive 


products, power brushes will not load when used on 


softer materials or when removing paint or similar 
coatings from a harder surface. Because a power 
brush consists of a collection of individual wire fila- 
ments, there is no place for debris to accumulate 
and prevent the sharp wire tips from striking the 
Work. 


The Operational Advantages of Power Brushes 


SELF-SHARPENING 

As a power brush is used, the wire tips will natu- 
rally tend to wear to a point due to contact with 
the working surface. It is possible to take advan- 
tage of this self-sharpening action by periodically 
Switching the mounting position of wheel brushes 
to maintain their speed and effectiveness. 


Twist Wire 
Wheel Brush 


Crimped Wire 
Cup Brush 


Knotted Wire 
Cup Brush 


(WEILER 


Arbor-Mount Grinder 
Wire Brushes 


All brushes are made with high-tensile, heat-treated 
carbon steel wire, except where otherwise specified. 


Crimped Wire Cup—Greater brushing flexibility for 


larger, flat surfaces and relatively fine finish. 
Knot Wire Cup—For tight operations, corners and 


angle welds, curved surfaces, and pipe bevel clean- 


ing. Double-row brush is for aggressive action in 
severe applications. 


Knot Wire Wheel—Saucer-shaped radial wheels 
provide heavy-duty brushing and material removal, 
and still maintain some flexibility for cleaning filet 
welds and reaching into corners. Use with right 
angle grinders. 


Stringer Bead Twist Wheel—Narrow brush face 
for stringer weld, piping, pipe grooves, and other 
hard-to-reach areas. Stainless steel brushes are 
recommended for aluminum, nonferrous alloyed 
metals, and stainless steel. 


Twist Wire Wheel—For broader cleaning coverage, 


deburring, edge blending, and finishing. 3" wheels 
are used on straight grinders; 4" wheels are used 
on small angle grinders; and 6" wheels are used 
on bench and right angle grinders. Stainless steel 
brushes are recommended for aluminum, nonfer- 
rous alloyed metals, and stainless steel. 
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ШТ 


Stringer Bead Twist 
Wheel Brush 


Brush Arbor Trim Item 
Dia. Wire Dia. Hole Size Length Max. RPM Brand No. 
Crimped Wire Cup 


Carbon Steel 


234in 0.02in 98-24 Tin 14,000 Weiler 5HD66 

0.014in 38-24  1in 14,000 Weiler 5HD67 

зїї 0.014іп 12-13 Tin 14,000 Weiler 3AC12 

0.014in 99-11 Tin 14,000 Weiler 3AC13 

3Фіп 0.014in 56-11 Йіп 12,000 Weiler 6JXE3 

3in 004 ,MIÓX din — 14,000 Weiler ЗАС10 

4in 0014in %-11 1%їп 10,200 Weiler 4Ғ715 

0.02in 568-11 T%in 10,200 Weiler 5Х893 

Бп 0021 959-11 1in 9.000 — Weiler 4F716 

6 in 0.014in 9-11 1 in 6,600 — Weiler 4F717 

0.02in 56-11 1Йіп 6,600 — Weiler 5X894 
Stainless Steel 

3%in 0.014in 58-11 іп 12,000 — Weiler 1PAJ9 


4in 0.02in 59-11 1%in 10,200 Weiler 1PAK1 

Crimped Wire Wheels 

Carhon Steel 

2in 0.014in “Yin ^in 20,000 — 443N44 

3in 0.014in Фіп Тіп 20,000 -- 443М47 
0.01din Фіп tin 20,000 —  4A43N32 
0.008in п Жіп 6,000 -- 443N71 
0.008in “in Жіп 12,500 — 443Р16 

gin 0.012in “in іп 6000 - 443P11 
0.012in “in іп 12,500 — 443Р06 
0.014in Фі Zin 6,000 -- 443M81 
0.014 in win Жіп 6,000 — 443М55 
0.008in %in 1%in 6,000 -- 443821 
0.008in іп 1%sin 6,000 --  443M95 
0.009in ЭӘіп 1%in 6,000 — 443М68 
0.009in іп 19Увіп 6,000 -- 443М93 
0.0121 sin 1%in 6,000 -- 443М49 
0.012in іп t%ein 6,000 -- 443М091 

біп 0.014п Ain ІЙіп 6,000 -- 443М45 
0.014in %in 1%in 6,000 -- 443М58 
0.014in Жіп 1%in 6,000 --  443M97 
0.014in Уі 1йіп 6,000 — 443М80 
0.014in %in 1%ein 4,500 — 443М51 
0.014in in T%ein 6,000 — 443М67 
0.014in іп 1Увіп 6,000 — 443М14 
0.014in  2in 1%in 6,000 — 443N11 

тп 0014 %п 1%sin 6,000 -- 443М78 
0.014in віп 1%ein 6,000 -- 443М88 
0.008in %in 1%іп 4,200 -- 443М21 
0.014іп %in 1Жіп 6,000 — 443M11 
0.0141 %in 1%in 4,500 — 443М40 

8in 0.014in 2іп 1%in 4,500 --  A43N10 
0.014in  2in 1%in 4,500 — 443М42 
0.014іп  2in 1%іп 4,500 --  A43N83 
0.014in  2in 1%in 4,500 — 443Р26 
0.012in — 2in 2 in 3,600 — 443М62 
0.014in  34in 2 in 4,000 —  A43N01 

10 in 0.014in  2in 1%in 4,000 — 443М45 
0.014in 2і! 2іп 3,600 -- 443М94 
0.014in 2іп 2 in 4,000 — 443489 
002in 21п 2in 3,600 — 443М43 

Stainless Steel 

3in 0.014in Фіп Тіп 20,000 — 443М70 

6in 0.012in іп 1%in 6,000 — 443N03 
0.012in %in 196іп 4,500 — 443М16 

8in 0.012in  2in 1%іп 4,500 -- 443Р44 

Knotted Wire Cup 

Carbon Steel 
0.014іп 58-11 Тіп 14,000 — Weiler 6JXD9 


0.02in 17-13 Tin 14,000 Weiler ЗАС08 
2%іп 0.02in %-1 Tin 14,00 Weiler ЗА009 


002 ,MÍÜX iip 14000 Weiler ЗАС05 


1.25mm 
3% in 014 in 98-11 1 Yin 9,000 ^ Weiler 2FZ16 

0.023in 98-11  7&in 13,000 Weiler TPAJ7 
4in 0014 in 9-11 Туп Weiler 4F713 
: 0.023in %-11 1 4in 10,200 Weiler 5X891 
5in 0.023in 59-11 1%іп 7,00 Weiler 4F714 

0.014in 59-11 1%in 6,600 Weiler 3H593 


6in 0.023in %-11 1936in 6,600 — Weiler 5Х892 
0.003in 59-11 1 %in 6,000 — Weiler 2FZ15 * 
0.035in %-11 1%in 6,600 Weiler 6JXD5 


Stainless Steel 


2%in 0.02in 98-11 Tin 14,000 — Weiler 1PAJ6 


3%in 0.023in %-1 іп 13,000 — Weiler 1РАЈ8 
4in 0.014in 56-11 T1 Y4in 10,200 Weiler TPAK2 

0.023 іп %-11 14in 10,200 Weiler ТРАН5 
Knotted Wire Wheels 


Carbon Steel 


3in 0014п п %in 25,000 -- 443М74 


Find even MORE on Grainger.com? 


Brush Arbor Trim Item 

Dia. Wire Dia. Hole Size Length Max. RPM Brand No. 

4%in 0.02in 98-11  1in 15,000 — Weiler 6JXE9 
Gin 0.02in 56-11 1%in 12,500 -- 4438431 
Stainless Steel 
4%in 0.014іп 58-11  1in 15,000 — Weiler 6JXE7 
4in 0.014in 9-11 іп 6,000 — Weiler 1РАЈ5 


Steel 
4in 0.02in “іп іп 20,000 -- 443М02 
Stringer Bead Wheel 


Carbon Steel 

4in 0.02іп 96-24 іп 

4¥%in 0.02in 58-11 Mein 
0.02in 56-11 іп 


20,000 Weiler 5HD69 
15,000 — Weiler 6JXH8 
20,000 Weiler 3AC21 


іп 0.02in |05 ит 20,000 Weiler ЗАС18 
002in VIX ап 20000 Weiler 3AC19 


5in 002in 99-11 іп 9,000 — Weiler 3H523 


Gin 0.02in 9-11 1Yéin 12,500 Weiler 3H505 
6%in 0.02in 9-11 1%in 20,000 Weiler 3A201 
0.023 іп 59-11 1 in 12,500 Weiler 3H503 


0.023 in 96-11 
0.023 in “nto 


Vo in 
Stainless Steel 
0.02in 38-24 віп 
0.02in 56-11 іп 


1%in 9,000 Weiler 3A200 
1%in 12,500 Weiler 5X890 


6in 


20,000 — Weiler SHD70 
20.000 — Weiler 3H609 
002im „M10x 


125mm % in 20,000 Weiler 3H607 
біл 0.02in 99-11 Жіп 20,000 — Weiler TPAHG 


4in 


біп Q.02in 56-11 1Y&in 12,500 Weiler ТРАН? 
6%їп 0.02in 34-11 1%in 20,000 Weiler 3H525 
Twisted Wire Wheels 
Carbon Steel тш 
0.012 in О Sein 20,000 Weiler 6JXC4 
3 in F 
0.014 in о Sein 20,000 Weiler 3A198 
0.01411 п іп 20,000 -- 443N60 
d 
0.014 in Cinto йїп 12,500 Weiler 3A199 
0.014іп 71110 уат 20,000 Weiler 6JXH3 
Q0i4in “іп  7&in 20,000 -- 443N06 
0.0211 34-24 in 20000 --  443N78 
0.02in 7-13 іп 20,000 Weiler 3AC16 
E 
= 0.02 in ОШ %in 20,000 Weiler 6JXC7 
А -ozm 11 Жіп 20000 Weiler 3AC17 
0.02in 3-11 ‘in 20000 — 443М01 
0.02in 9-11 %in 20,000 — 443М07 
0.02in 34-11 іп 20,000 — 443М12 
o.02in |05 %in 20,000 Weier ЗАС14 
002in MIX in 20000  — 443N64 
002im {М0 юп 20000 Weiler ЗАС15 
5n 002m 3-11 ‘in 12500 —  443M53 
0.014in іп 1Y4in 9,000 — A43MT7i 
EL 
0.014 in is 1%in 12,500 Weiler 4F718 
0.02in іп 1%in 9000 — 443N70 
gin 0020 36-11 in 12500  — 443РІ2 
Ea 
0.023 in ЛШ 1%in 4,500 Weiler 3H467 
0003 in 36-11 1%іп 12500 Weiler 6JXC5 
0.023 in “о 1%in 12,500 Weiler 6JXC8 
Тіп Q02i %-11 1%in 9000 --  443M62 
gin 000: %п Yin 8,500 — 443М73 
0.023im Sin 1%in 6,000 Weiler 6JXD2 
Stainless Steel 
s 
Зіп 0.014in ADT Sin 20,000 Weiler 4F723 
0014in 1710 уат — 20,000 Weiler 4F724 
4i 001411 36-11 Жіп — 20000 — 443М25 
0.02in 34-24 %in 20,000 Weiler 5HD68 
0.02in 34-11 іп 20,000 — 443М29 
. 002in 3-1 іп 20000  — 443М48 
5in 0.02in 56-11 Тіп 12,500 -- 443М82 
Ea 
gin 0016in Да 1%іп 12,500 Weiler 4Е719 
. 002i 9i Тип 12500 — 443М41 
Bin 0.023in “in 196іп 12,500 Weiler 1PAH8 
* Double Row Cup 
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ABRASIVES 
Wire Wheels & Brushes 


Brush Dia. Face Width Wire Dia. Arbor Hole Size Мах. RPM 
Carhon Steel 
Medium Brush Face 
6 in іп 0.014 іп y in 12,500 
lin 0.014 in 2in 6,000 
Тіп Эд in 0.014 in ys in 6,000 
8in lin 0.014 in 2in 20,000 
1 іп 0.014 in 2in 4,500 
10 in 1 іп 0.012 in 2in 4,500 
1 іп 0.02 in 2in 12,500 
Narrow Brush Face a 
Ye in 0.008 in Y in 12,500 
4 in Ve in 0.012 in Yo in 12,500 
Yo in 0.014 in V in 20,000 
Yo in 0.014 in % in 20,000 
hin 0.012 in Win 12,500 
6in Ya in 0.006 in % in 12,500 
Эд in 0.014 in іп to Y^ in 12,500 
8in Эд in 0.014 in y in 6,000 
10 in Эд in 0.014 in 34 in 4,500 
12 in Эд in 0.006 in 1% in 3,600 
Wide Brush Face 
6 in % in 0.014 in % in 12,500 
1 Yin 0.014 in 2in 12,500 
7in 7 in 0.014 in % in 9,000 
8in 1 іп 0.014 іп 2in 6,000 
10 in 1*sin 0.014 in 2in 4,500 
Stainless Steel 
Medium Brush Face 
8in lin 0.012 in 2in 20,000 
Narrow Brush Face 
4in Yo in 0.006 in Y in 20,000 
6in Эд in 0.012 in yin to % in 6,000 
Wide Brush Face 
6in 1 іп 0.006 іп 2in 12,500 


Polyflex? Encapsulated 
3A190 


(WEILER 
Small-Diameter Wire Wheel Brushes 


Use for burr removal in slots and narrow confined areas, rust removal, 


surface refinement and juncture blending, weld scale removal, and flash 


removal of rubber or plastic. 


Arbor Mfr. 
Brush Dia. — Hole Size Shank Size Face Width — Wire Dia. Model 
Crimped Wire Wheel, Arbor-Mount 
Carbon Steel 
1^in 56 іп — TA in 0.01 in 96306 
2in Vb in — 38 in 0.014 in 90113 
зп win = Hin 0.012 in 93026 
тіп — 56 іп 0.014 іп 90114 
Stainless Steel 
3in Y in — 56 in 0.014 in 96135 
Polyflex® Encapsulated Crimped Wire Wheel, Arbor-Mount 
Carhon Steel _ 
2 in Bin = ЛІП 0.014 in 90109 
3in Vb in — Уд in 0.014 in 90110 
Polyflex® Encapsulated Crimped Wire Wheel, Stem-Mount 
Carbon Steel 
2in — Ww Yin 0.012 in 96146 
Зіп - y VAI 0.012 in 90119 


QUICKLY ORDER 


Items From This 


Catalog With the 
Grainger Mobile App! 


e AppStore 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Item 
No. 


4F721 
3A196 
5Y001 
3A197 
5Y010 
5Y008 
3H483 


3A194 
3H439 
5X884 
6JXE1 
3A195 
5X885 
5X886 
5X887 
5Y005 
6JXC2 


4F722 
5X888 
5Ү002 
5Х889 
3H471 


2FX91 


6JXC1 
4F720 


6JXC3 


Item 
No. 


2Ғ725 
3A192 
6JXG3 
3A193 


3H679 


ЗА190 
3A191 


3H701 
3A206 


Scan. Order. Done. 


e Scan the Item Number 
e See Your Price 
e Place Your Order—Done 


Wide Brush Face 
5X888 


Medium Brush Face 
3A196 


(weer 
Arbor-Mount Crimped Wire Wheels 


For cleaning rust, scale, dirt, and paint; deburring; edge blending; roughening 
for adhesion; flash removal of rubber and plastic; finishing for appearance; and 
finish preparation prior to painting or plating. 

Medium Brush Face—Greater fill density creates more aggressive 

brushing action. 


Narrow Brush Face—Produces flexible brushing action; conforms to uneven 
surfaces or irregular shapes. 4" wheels are used on straight grinders. 


Wide Brush Face—Heavy fill density creates minimal flexibility. Fast aggres- 
sive cutting covers more surface area in a single pass. 


. Utility 


(WEILER 
Brush Assortment Kits 


Mini Grinder—Starter kit for 4/2" and 5" mini right angle grinders. Fits all 
5/8-11 threaded arbors. Use for deburring, deflashing, and removing rust, paint, 
and corrosion. Abrasive flap disc is used for grinding and finishing in one step. 


Utility—Starter kit for use on die grinders, air tools, and electric and pneumatic 
drills. Components fit оп all 74" and higher arbor size chucks. Ideal for deburring 
and smoothing metal surfaces. 


Mfr. Item 
Description Includes Model No. 
3-Pc. Mini Mfr. No.13131 4" Knotted Wheel with 96-11 Arbor, 
Grinder Mfr. No. 50519 4%" 60 Grit Flap Disc and Mfr. No. 97417 4КҮ54 
13286 2%" Knotted Cup with 96-11 Arbor 
Mfr. No. 1761 ЗА Stem- Mounted me УШУ Brush, Mfr. 
ilj No. 16973 3" Stainless Steel Brush, Mfr. No. 07724 1" 
5-Pe. Utility Dia. 1⁄4" Shaft Arbor, Mfr. No. 14301 194 Stem-Mounted 97418 4КҮ53 


Cup, and Mfr. No. 10008 34" Crimped Wire End Brush 


Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. 
Google Play is a trademark of Google Inc. 


ABRASIVES 
Wire Wheels & Brushes 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


SAINT-GOBAIN 


Wire Brushes 

Crimped Wire Brushes offer high brushing flex- 
ibility for light- to medium-duty brushing on flat or 
irregular surfaces. Knotted Wire Brushes have a 


Stainless Steel can be used on aluminum, brass, 
copper, stainless steel and wood surfaces. 


Abrasive Nylon can be used on most surfaces. 


more-rigid construction for use on more-demanding 


cutting and cleaning applications. 


Carbon Steel can be used on carbon steel, iron, 
and wood surfaces. 


Cup Brushes—Use with a right-angle grinder to 
remove rust, paint, scale, and concrete. Especially 
good on large surfaces, corners, recesses, and in 
other hard-to-reach areas. 


End Brushes—Use with CNC machines, robotic, die 
grinders, and drill presses to clean and deburr recessed 
areas or inside diameters of tubes and pipes. Can also 
be used for rubber and plastic flash removal, paint and 
rust removal, and mold and tool polishing. 


Wire Wheel Brushes—Use with a variety of machines 
for tough, aggressive surface cleaning applications. 


Leave a rougher finish. 


Abrasive Bristle Abrasive Bristle 
Bristle Brush Mounting Arbor Shank Wire Trim Max. Нет Bristle Brush Mounting Arbor Shank Wire Trim Мах. Нет 
m агы ji: Type Hole Size Type Dia. Length RPM Мо. wien. ра " Type — Hole Size Type Dia. Length RPM Мо. 
= Cup Brus! ire Wheel Brus! 
а.” Sarhan Steel Shank Y 0.006 in № 13,000 41677 noted Min 
a an = ^in 0.006in “in ; notte " А | А 
194 Shank = Yin 0012їп vin 13000416M48 Wire 3'  ArborHole іп — 30in "еіп 15,000 416N11 
Crimped АЛ Shank — Yin 0.014in %in 4,500 416M66 Carbon Steel 
nus 234"  ArborHole 98-11 — 0.014іп 1in 14,000 416М61 1" Arbor Hole “ein — 0.008іп “ein 20,000 416М95 
3' Arbor Hole %-1 — 0.014 in sin 14,000 416182 TW Shan — “йіп 0.008in “іп 25,000 416М33 
4'  ArborHole 9-11 — 0.014іп 1%in 9,000 416M07 17" Shan — Yin 0.012in %in 20,000 416М94 
5' Arbor Hole 9-1 — 0.014іп 1% in 8,000 416М06 т" Shani = Жіп 0.014іп Yin 25,000 416M41 
234  ArborHole 98-11 — 0.014іп “іп 14,000416M65 27 Shan — Yin 0.008in ‘Asin 25,000 416M44 
416L88 2%" Arbor Hole 99-11 -- 0.02in “іп 14,000 416M63 2 Shan — in 0.014 in sin 25,000 416М42 
3' Arbor Hole end — (0.02іп “іп 14,000 416183 2" Shan — Wain 0.02in ‘Asin 25,000 416М45 
Knotted " x i i 20" һап — Yin 0.008іп ein 25,000 416M64 
Wire _ > Arbor Hole 4 55mm — 002! Жіп 14,000416М19 2% Shan — — Win 0.014 ins in- 25.000 416M47 
37"  ArborHole 9-11 — 0.02іп 1%in 7,500 416N27 3 Shan — Yin 0.008іп %4in 25,000 416N06 
4'  ArborHole 9-11 — 002in 1%in 9,000 416193  Crimped 3" Shan — Yin 0.014in “in 20,000 416М27 
6' Arbor Hole 9-11 — 0.02іп 1%in 6,000 416М03 Wire 3 Shan = Yin 0.014in “іп 25,000 416М52 
Stainless Steel 3 Shan — Жіп 0.02in 34in 25,000 416N10 
бүк 2 Sk — иш Otin %іп 10.500 41687 4" — kborHde am — — 0014 Жї 1900041630 
Knotted 2%" Arbor Hole 9-1 — 0.014іп “іп 14,000 416М28 6'  ArborHole іп — 0.014іп 1 іп 6,000 416199 
Wire 3'  ArborHole 9-1 — 0.02іп іп 14,000 416188 6'  ArborHole іп — 0.014іп 1 %in 6,000 416М08 
Carbon Stel S AvborHole Оп с 00n Tyn 4000" И? 
arbon Stee ' rborHole іп — 014 in 1 віп 4, 
үйі Shan — Жіп 0.006in in 25,000 416М50 8' Arbor Hole 114 in — 0.014іп 1 “іп 4,500 416М50 
y Shan = Ип 0.01 in in 25,000 416М68 107 ArborHole % in — 0.014іп 2%in 3,600 416М05 
үлі Shank — Yin 0.02in 1іп 25,000 416N66 12" ArborHole 2іп — 0.012іп 3 йіп 3,600 416M34 
ЕДІ Shank = Ип 0.021п “іп 20,000 416М17 3 Shani = Win 0.014in %in 25,000 416M51 
{ Crimped EA Shan = Иш 0.02in__1in 22,000 416М64 Knotted 3' Arbor Hole іп -- 0.014іп %in 25,000 416N97 
Wine lr Shan — Yin 0.014in 94in 20,000 416М14 Wire 4' Arbor Hole іп — 0.014іп іп 20,000 416М55 
T Shank — Жіп 0.02in 1іп  20,000416M10 4' Arbor Hole 9-11 —  0.02іп “іп 20,000 416M60 
T Shank — Yin 0.02іп “іп 20,000 416198 6 Arbor Hole % in — 0.014іп 1%in 9,000 416M54 
416M56 ТУ" Shan — Win 0.02in  1in 15,000 416М25 4' Arbor Hole 98-11 -- 0.02іп %in 20,000 416184 
2" Shan — Vin 0.01іп 1 Vein 15,000416M92 Twisted 47 АгһогНов % in — 0.02іп in 20,000 416187 
3 Shank — Yin 0.02in 1іп 20,000 416L04 Wire 4'  ArborHole іп — _0.02in іп 20,000 416192 
y Shank — Жіп 0.006 in 1 зіп 22,000 416M26 4 Arbor Hole % in — 002in %in 20,000 416М29 
үйі Shan — Yin 0.014in 1 іп 22,000 416М24 6' Arbor Hole іп — 0.02іп 1 Жіп 12,000416M12 
Knotted 9” Shan — Yin 0.014іп 7&in 22,000 416N38 Stainless Steel 
Wire y Shank — Жіп 0.02іп 1 іп 22,000 416N17 Crimped 3' Arbor Hole ‘in — _ 0.005 іп 1in 20,000 416M36 
Te Shank = Yin 0.014in Тіп 20,000 416М59 Wis 3" Shan — Yin 0.008іп Әліп 20,000 416M39 
$ m Shan = Win 0.02in  1in 20,000 416185 3" Shan = Yin 0.014in %in 25,000 416М35 
tainless Steel Knotted б ; ; ; 
Y  Shnk  -— Yin 0.005in tin 2500041613 Wie 4  ArborHole %in -- 002їп %in 20,000416М91 
Crimped — 1^" Shank — Yin 0.014in Тіп  25,000416M25 Twisted 4 ArborHole віп —  0.02іп “іп 20,000 416M32 
Wire T Shank = Иїп 0.005in Tin 22,000416M56 — Wire 47 Arbor Hole % in — 0.02іп %in 20,000 416М43 
1 Shan — Жіп 0.01in in 22,000 416М89 
yr Shan — Win 0.02in Tin 20,000 416М09 
y Shank — Yin 0.02in 1іп  20,000416M02 
Knotted — T" Shank = іп 0.006іп 1 іп 20,000 416M31 
416M32 Wie — T Shank — in 001іп 1%in 20,000416M83 
qr Shan = Yin 0.014in in 20,000 416М46 
1" Ѕһапк — Жіп 0.02іп 1іп 20,000 416L90 
Brush Face Wire Тіт Item Brush Face Wire Trim Item 
Dia. Width Dia. Length Max. RPM Brand Мо. Dia. Width Dia. Length Max. RPM Brand Мо. 
Crimped Wire Wheels 4in біп 0.009 in Wein 4,500 — 443M51 
Carbon Steel | Asin 0.012 in Mein 4,500 — 443М39 
зіп 0.006in “in 20,000 Weiler 3A204 Stainless Steel 
2іп Yin 0.012in Фіп 20,000 Weiler 3A205 2in Yein 0.012in “Win 20,000 — 443М20 
іп 0.012in Asin 20,000 Weiler 6JXG5 іп 0.012in Win 20,000 | — 443М20 
Yin 0.008in  1in 20,000 Weiler 5X897 зіп 0.014in іп 20,000 -- 443М06 
3in іп 0.012in Tin 20,000 Weiler 5X898 зїп Yin 0.014in іп 20,000 -- 443М06 
Yin 0.014in in 25,000 Weiler 6JXG4 in 0.012in 1іп 20,000 — 443М36 
Crimped Wire Cup Knot Wire өні EX 0:012 in "Asin 25,000 Weiler 6JXH1 с uan 0.012in 1 in 20,000 — 443М36 
stainless Steel _ up Brushes 
Wheel Brushes Wheel 2in %in 0012in іп 20,000 Weiler 3H697 Carbon Steel i 
зи 2in 0.014in din 20,000 Weiler 3H699 43; in 00121 %п 13000 — 443М16 
(% ся a 0014 in Ha n 25,000 Weiler 6JXH2 0.012 in Ain 13,000 Weiler 3A203 
(WEILER rimped Wire Wheels, Shan Qin — 00121 іп 13,000 Weiler 6JXH6 
: Carhon Steel 0.012 % 13,000 -- 443M13 
" Tin Ys in 0005 in Yin 37,000  — 443N67  Knotted Wire Wheels zz 
UA Stem-Mounted Wheel Tin Yin 0005іл Ysin 37000 -- 443N98 Carbon Steel E 
Yin Yin 0.005 in іп 37,000 -- 443P28 Yin 0.012in %in 25,000 Weiler 6JXG7 
and Cup Brushes ШАШ Yin 0.012in “in 20,000  — 443M61 3%in %in 0.014in %in 20,000 Weiler 3A207 
Жіп 0.009in %in 4,500 — 443М55 Yein 0.02in іп 25,000 Weiler 6JXG9 
А i ibl; a Vain 0.012in іп 4500 -- 443M43 4in “in 0.014in іп 20,000 Weiler 3A208 
Crimped wire wheel brushes have great flexibility on uneven 2in yj Q008in Yin 20,000 — 443M15 “Stainless Steel _ | 
surfaces. Knot wire wheel brushes have a strong twist for longer fin 0.012 in pin 20,000 = 44305 ЧА їй Ш 014 іп EN 25,000 Weiler 6JXHO 
А j niehi in hinh - Yin 0.009 in іп 4 = notted Wire Wheels, Shan! 
life and aggressive rough finishing. Brushes contain high-carbon, —214in-57 i-o 012 in in 4500 — — 443M83 Carbon Steel 
heat-tempered steel wire for aggressive cutting action and js in 1009 in vein 1:09 — ия 3in Am DU zm 5.000 = AMT 
i ; ; Ж EE i Asin 0.012 in Asin 5 — 443M5: ; Ain 0.014in %in Д -- 4 
maximum life. Special 3-D crimping means less wire breakage. m Уп 0.008 in im 26,000 — 243М08 8 Ап 0.014 п Ain 25.000 — 41024 
А К А in 0.0121 i i = in Yin 0.0141 i А -- 4 
Stainless Steel—Recommended for stainless steel, aluminum, sin 0008 п iin — 20000 — 443948 ^ — mn 
and nonferrous alloyed metals. Yin 0.012in 1іп 20,000 — 443М14 
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ABRASIVES 
Wire Wheels & Brushes 


Item 
аш 05. " Wire Dia. Trim Length Max. RPM Brand No. 
ircular Flare 
Carbon Steel 
1 vin 0.006 in 75 in 20,000 Weiler 6JXD4 
0.02 in in 22,000 Weiler 3H687 
3in 0.008 in in 16,000 Weiler 3H689 
0.02 in in 16,000 Weiler 3H691 
Crimped Wire 
Carbon Steel - ғ” gm р Е 
0.006 in 36 in 25.000 Weiler 3H611 
0.008 in 7f in 25,000 — 44337 
0.012 in 7 in 25,000 = 443N26 
win іп 25,000 Weiler 3H613 
0.014 in in 25,000 Weiler 3H615 
7 in 25,000 — 443N18 
0.02 in 7f in 25,000 Weiler ТРАНО 
ка іп 25,000 — 443N56 
0.006 in in 22,000 Weiler 4F703 
0.008 in in 22,000 — 443N66 
3A in 0.01 in 36 in 22,000 Weiler 4F704 
0.02 in 76 in 22,000 Weiler 5X895 
oe іп 22,000 = 443N50 
0.006 in 7in 22,000 Weiler 3H627 
0.008 in Tin 22,000 — 443М69 
0.01 іп yin 22,000 Weiler 4F705- 
Tin 0.012 in Tin 22,000 — 443М96 
0.014 in Tin 22,000 Weiler 3H629 
à Tin 22,000 = 443N20 
T¥%in 22,000 Weiler 5X896 
0.02 in 1%in 22,000 — 443M86 
Twin М 3 in 20,000 = 443N13 
3in 0.008 in Tin 16,000 — 443M30 
Stainless Steel i d u ЕЕ 
0.006 іп Tin 25,000 Weiler 3H617 
0.008 in T% in 25,000 = 443M98 
0.01 in Tin 25,000 Weiler 3H619 
vin 0.012 in 75 in 25,000 — 443N35 
0.014 in 75 in 25,000 Weiler 3H621 
g 75 in 25,000 = 443M63 
0.02 in T% in 25,000 Weiler 3H623 
0.006 in Tin 22,000 Neiler 3H625 
34 in 0.008 in Bin 22,000 — 443N68 
0.01 in эв in 22,000 Weiler 4F706 
0.012 in Ain 22,000 = 443N23 
0.006 in Tin 22,000 Weiler 2FZ08 
1in 0.008 in Tin 22,000 = 443M76 
0.01 in ¥ in 22,000 Weiler 4F707 
0.012 in Tin 22,000 = 443M37 
Knotted Wire 
Carbon Steel 
34 in 0.014 in 7$ in 22,000 = 443M34 
0.02 in 7$ in 22,000 = 443M35 
Thin 0.014 in in 22,000 = 443M19 
0.02 in іп 22,000 = 443M10 
Stainless Steel 
3A in 0.014 in 7$ in 22,000 = 443M38 
1 іп ` 7$ in 22,000 = 443M27 
Twisted Wire 
Carbon Steel : 
34 in 0.014 in Vain 22,000 Weiler 4F708 
0.02 in Фіп 22,000 Weiler 4F709 
1%in 0.014 in 1%in 22,000 Weiler 4F710 
_ 0.02 in TA in 22,000 Weiler 3A202 
Stainless Steel ) 
Ain 0.014 in VATI 22,000 Weiler 4F711 
1 іп i Vain 22,000 Weiler 4F712 


(WEILER 


Vs" Stem-Mounted Miniature Brushes 
Provide excellent accuracy where precision brushing is critical. Ideal for 
general cleaning, deburring, and blending surface junctures in electronics, 
instrumentation, and tool-and-die work. 


Item 
Brush Dia. — Wire Dia. Fill Type Max. RPM No. 
Wire Wheel Brushes p Е 
34 in 0.005 in Carbon Stee 20,000 5HD74 
0.005 in Stainless Steel 20,000 5HD75 
iin 0.005 in Carbon Stee 20,000 5HD78 
0.005 in Brass 20,000 5HD79 
Thin 0.005 in Carbon Stee 20,000 5HD80 
End Brushes 
| 0.003 in Brass 37,000 5HD81 
%e in 2 0.003іп | Carbon Steel - 37,000 5HD82 
0.003 in Stainless Steel 37,000 5HD83 
0.005 in Brass 37,000 5HD84 
Vain 0.005 іп. Carbon Steel _ 37,000.  BHD85 - 
. . 0.005in Stainless Steel —— — 37000 — 5HD86 - 
Fein 0.005 in Stainless Steel 25,000 5HD88- 
Cup Brushes 
0.005 in Carbon Stee 37,000 5HD89 
5$ in 0.005 in Brass | 37,000 5HD90 
0.005 in Stainless Steel 37,000 5HD91 
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Circular Flared 
3H689 


Twisted Wire 
4F710 


Crimped Wire 


(weer 
14" Stem-Mounted End Brushes 


For use in portable tools. Compact brushes are shaped for hard-to-reach areas. 
Use for carbon cleaning; |.D. pipe cleaning; die, mold, and tool cleaning and 
polishing; and rust and paint removal. 


Circular Flared—Flare design accommodates the natural working angle for 
consistent finishing. Allows easy access to a broad range of surface angles and 
contours. 


Crimped Wire—For light-duty brushing applications. Stainless steel brushes 
are recommended for stainless steel, aluminum, and nonferrous alloyed metals. 


Knot Wire—High-tensile carbon or 302 stainless steel yields maximum cutting 
action. High RPM ratings meet or exceed industry standards. 


Wire Wheel 
5HD74 


Cup Brush 
End Brush 5HD89 


5HD85 
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ABRASIVES Scan. Order. Done. 
Wire Wheels & Brushes Details on page A1. 


Brush Arbor Face Wire Max. Пет Pkg. 


(WEILER 
Brass and Bronze crimped Wire нимо 0 


= Wire Wheel Brushes 
Nonsparking Brass 
: Twin % Vin 0.005in 20,000 33M637 1 
Wire Brushes 2in % %in 0.012in 20,000 33M636 1 
Зп Ж “іп 0014in 20,000 33М635 1 
| ; yw іп 0.005 in 20,000 33M604 1 
An excellent choice for Cleaning біп -æ in 0012in 6,000 33M605 1 
molds and dies in plastic injec- Twisted Wire Arbor Hole Mount 
tion and extrusion applications, Wire Wheel Brushes 


particularly in environments where зт 7 in 0.02in 20,000 33M606 1 


potentially explosive or flammable ^ 4in %" іп 0.02in 20,000 33M612 1 
A Силая Wire Сир Brushes 
materials may be present. Brass Wire Wheel 


Бут Cup Brush 

5in ie — 0.014in 8,000 33M619 1 1PBH2 1PBJ5 
Bronze : 
3in pn — 0.02in 14,000 33M613 1 
4in "E; — 0.02in 9000 33M620 1 End Brush 

RF 5 1PBG8 
Gin |2 — 0.02in 6,600 33M618 1 (Ж 
Kana Wire Cup Brushes WEILER 

ronze 

Nze - А 

Twist Wire Wheel 234in a — 0.02in 14,000 33M614 1 Abrasive Nylon Brushes 
33M606 "m Я . | RA 

4in T4; - 0.02in 9,000 33M611 1 For removing rust from metal surfaces and for light sanding jobs. Also for 


Brush Shank Max. Шет Pkg. | Working with holes and round edges. Medium/Fine is for light-duty applications. 


. . Size WireDia. RPM — No. 0 arse and X-Coarse are for heavy-d ; 
crimped Wire Shank Mount Wire Wheel Brushes" Coarse Coarse are (OUR -duty USG 


Brass Mfr. Item 

3 in vs" 0.012in 20,000 6JXG6 1 - Brush Dia. Fill Type Wire Dia. Max. RPM Model No. 
Erimead Wire Cup Brushes Wire Wheel Brushes Em Tj 

Brass | Nylon ҚЫ” 0.022 in 4,500 90436 1PBH2 
; toxin 4 0006їп 13,000 33М615 1 Зіп “Nylon (Coarse] — 03271 T500— 90135 — —TPBHI — 
W' 0.0118 in 13,000 33M617 1 Nylon (X-Coarse — — 20000 90434 1PBG9 | 

Cup Brushes 2%in vs"  0.0118in 6,000 33M616 1 Nylon (Medium 4,500 90439 1PBH5 
33M613 crimped Wire End Brushes 4in Апе). à à а= 
Brass SEES _ Nylon (Coarse) - 4,500 90438 1PBH4 — 
Vo in Y* 0.005 іп 25,000 33M610 1 faa Bush Nylon (X-Coarse| 9.000 90437 ТРВНЗ | 

Қ па Brusnes 

| W' 0.005іп 22,000 33М609 1 S vlon (Medium $ 

Тіп ан С лыш Nylon (Мейит/ 0006 in 4,500 90433 1PBG8 
TO ATETEA 9 in ETE 0:006 in 4500 90432 1PBO7 — 
Twisted Wire End Brushes Nylon (X-Coarse) — 0.02 in 2500 90431 1РВ05 ” 
1 іп М7 0.00610 20,000 33M607 1 Cup Brushes _ Ї 

рне Operation Spiral and Tube Brushes | Ny ud 0.047 in 4,500 90448 1PBJ5 
М 0.187 in 0.094 in 0.003 in 2,000 33M631 10 ЕШ “Nylon (Coarse)  0.0471п - ЕКЕ 77044 PBA 

Knot Wire Cup 0.25in 0.094in 0.003in 2,000 33M632 10 |. Nylon arse) — 0.047 in 4,500 90446 1РВЈЗ 

33M607 0.375 іп 0.125 in 0.004in 2,000 33M628 10 


0.5in 0.125in 0.004in 2,000 33M624 10 
0.25in 0.094in 0.005 in 2,000 33M622 10 


22777] 0.75in 0.25іп 0.006іп 2,000 33M626 10 
~ 0.625 іп 0.219in 0.008 іп 2,000 33M630 10 
Тіп  025in 0.006in 2,000 33M629 10 

Brass _ 


SC SUI Tub 025in 0.125in 0.004in 2,000 33M633 10 
Ingle Spira e 0.5in 0.188 іп 0.006 in 2,000 33M625 10 
33М625 f5in 0.25іп 0.008іп 2,000 33M623 10 


Wire Wheel 4GHZ3 
4GHX9 
(Weer 
® 
Disc Brush Wheel Brush Nylox Brushes 
la 40003 AQUCS Brushes have nylon- and abrasive-grain filaments to deburr and blend edges. 
WEILER. Conformable, - brushes аге ideal for automated processes. 
Mfr. Item 
Burr-Rx Brushes Brush Dia. sive іп, ) Arbor Hole Face Width Мах. RPM Model No. 
Compliant, highly aggressive nylon filament is coextruded with ceramic Capper Gente 
grain for removal of large burrs and operation at elevated feed rates. 0.022/120 » Ti in 20,000 97528 E 
2 in 0.022/320 VA % in 20,000 97446 4GHX6 
Ideal for automated processes. 0:040/120 jr Skin 20,000 37456 16НХ7 
Mir. Item 0.022/120 VA Yin 20,000 97536 4GHY3 
Brush Dia. Face Width Wire Dia. Max. RPM Model No. 3in 0.022/320 VA Yin 20,000 97531 4GHY2 
Disc Brushes - Direct Mount Shell M Ider, 172" Arbor Hole | SUP ae Lae В 0.035/180 w win 20,000 97529 4GHY1 
4 in 1; 97823 4GJD4 Narrow Face = _ m 
97826 4607 Зіп 0.040/120 Ж Ain 20,000 97551 4GHY5 
0.035/180 y Ye in 20,000 97593 46НҮ6 
97749 4001. 4іп 0.040/120 VA Yin 20,000 97594 4GHY7 
—. AGIC2 0.040/120 %' 56 in 20,000 97601 4GHZ1 
46JC3 Cup Brushes s XM: EA 
4054 | 234in 0.035/180 М/А - 6,000 97602 4672 ^ 
4GJC5 3 іп 0.035480 %'-11' - 12,000 97603 AGHZ3 
46JC6 __ 5 in 0.040/120 — 9-11 — 8,000 97604 AGHZ4 
46067 _ біп 0.040/80 — 9& -1T — 6,600 96096 3H605 
4GJC8 * 14" stem-mounted. 
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ABRASIVES 
1-800-GRAINGER (472-4643) Honing Brushes 


467G60 


(WEILER 
Honing Brushes 


a Silicon carbide abrasive 
Resilient, flexible honing tools provide soft cutting 


3A573 action and remove burrs from cross-drilled holes. 
60 GRIT | 120 GRIT | 180 GRIT | 240 GRIT | 320 GRIT | 600 GRIT 
Bore Overall Hone Item Item Item Item Item Item 
Dia. Length Length No. No. No. No. No. No. 


Уа 600 2990" 
ы" 6 r 
Йй” TWO VP 
И ТИ" 


— 467F94 467F95 467F96 
— 467F97 467F98 467F99 
467601 467602 | 467603 | 467604 
467605 | 467606 | 467607 | 467608 


Пат TR dV» 467609 | 467610 467611 | 467612 
(er ; Vo DW d 467613 467614 467015 467616 
WEILER Ww TW Pm AE ШАГ шан 101620 
а TA 2' 467021 467022 467023 | 467624 
H H 2564" UA 2" 1 5 
Drive Arbors with Threaded Shaft а шш. 467625 | 407626 467627 487028 
Use with brushes with a maximum diameter of 3". Flush-mount design. Wes ШЧ 5 467632 = Ed Ed 
stem mi, в mom mE C EE EE 
Arbor Hole (in.) Stem Dia. (in.) — Length (in.) Max. RPM Model No. GE i я 
%in Vain ЕЛІ 25,000 RPM — 96086 3H587 = = 267048 | 467050 | 467051 | 487652 | 24. 
йт Vn ain 25,000 RPM 95512 ЗАБТЗ Wer 7% 2 467653 | 467054 | 467655 467056 
Wut 8 25 — — = - 467670 
Sur ТҮЙ 2% 467658 | 467659 | 467660 467061 
Su МИ А 467062 467663 467064 467665 
Та 20" 467666 | 467067 | 467668 467069 
Wa TA 8" 467075 - - - 
Wa В" f — — = = 467679 
So TA 29 467671 | 467872 | 467873 167074 
T ч 2 467080 - - 467083 
їй” TA F — 46776 467677 467078 
TW TW F 467685 | 467681 467082 467688 
pw TW F — 467686 | 467687 = 
iw TW F 467689 — 467691 | 467692 
TU TW F — 467690 - - 
" 467H03 


467093 | 467694 | 467695 | 467696 
467G98 | 467699 | 467H01 467H02 
467H04 | 467H05 | 467H06 | 467H07 
467H08 | 467H09 | 467H10 | 467H11 
467H12 | 467H13 | 467H14 | 467H15 
467H16 | 467H17 | 467H18 | 467H19 
467H20 | 467H21 467H22 | 467H23 
467H24 | 467H25 | 467H26 | 467H27 
467H28 | 467H29 | 467H30 | 467H31 


235 TA" 3 
VITE TA КШ 
РЕЛІ TUS 3 
рулі TS 3 
Da TR" 3" 


ы 
о 

пее ее 
е 


со 
сә 
5 
prr pr pr rn np pp EF ИИИИИИВИИИИКЬИЬКЬЕИЕИН 
ча 


3H575 24447 TA F 467H32 | 467H33 | 467H34 | 467H35 

Os TA 3 467H36 | 467H37 | 467H38 | 457939 

ЗУ" TA F 467H40 | 467H41 | 467H42 | 467H43 

ЗИ" TA 3 467HA4 | 467H45 | 467H46 | 467H47 

(e Я Зы" TA m 467H48 | 467H49 | 467H50 | 487H51 
WEILER t NN аш 467H52 | 467H53 | 467H54 | 467Н55 

Зы 13 5r 467H56 | 467H57 | 467H58 | 457959 

" IA 13/7 БУ” = = — 467H67 

2" Arbor Hole Metal Adapters ЗЫ 13" БУ" 467H60 | 467H61 | 467H62 | 467H63 
ът | у фу diga us AN — 

n 1 П 8 2 — кс == 

Fits Hole in.) Arbor Hale (in.) 7 454 ТУЙ” VA 467H68 | 467H69 | 467H70 | 467H71 

5 oe 31507 4W 3134 VA 467H77 | 467H78 | 467H79 | 467H80 

0% 4W 13V VA 467H73 | 467H74 | 457975 | 467H76 

2 10% 3Н571 5W 18 67" 467H81 | 467H82 | 467H83 | 467H84 

2 to% 3H573 Бы” 18 бу" 467H85 | 467H86 | 467H87 | 467H88 

2 to 1 3Н575 656 18 6% 467H89 | 467H90 | 467H91 | 467H92 

2 io T 3H577 10mm 7/9 2 = 467634 = = 

2 101% 3H579 fimm 779 2 = 467638 = = 


GRAINGER CATALOGS 
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ABRASIVES Scan. Order. Done. ap 


Tube Brushes Details on page A1. 
anl rus ШЕ vera an em 
Shank ^ Brush Brush Overall Shank It 
$ Style. fi Dia. Length Length Wire Dia. Size Мах. RPM Brand Мо. 
iral Brus! 
Sllicon Carbide Fill . : i . 
Single .25 in 2in 5in 0.022in 0.156in 1,500 Weiler 1PAW2 
" dum 0.875in 2%in 5%in 0.022in 025іп 1,500 Weiler 1PAW7 
eel Fil 
in Wein in .004 in in A orton 
0.187in Veil Ti 0.004in 0.094 | 3000 ^N 416N51 
CL in іп 3%in 0.005in 0.125in 3,000 Norton 416N35 
^ 2 Double — 0.79 in 5in 5in 0.01 in 0.238in — 3,000 Norton 416М62 
^ Spiral Tin Ysin біп 0.006іп 0.238in 3,000 Norton 416N41 
У Brush Tin Әйіп 7%sin  0.01in  0.313in 3,000 Norton 416N37 
3 416N35 115іп Уп 7Увїп 0.012in 0.313in 3,000 Norton 416N52 
A 0.25in Vein 7in 0.004 in 0.115in 3.000 Norton 416N48 
À 0.375in “іп 8in 0.004 in 01321 — 3,000 ^ Norton 416N49 
ІЗ 0.375in “іп 8in 0.006 in 0.168іп 3.000 Norton 416N47 
А ^ | 0437in "ып 3 біп 00051 0.125in 3.000 Norton 416N90 
Single М Single —0.75in йіп 7%sin O.01in 0.238 іп 3,000 Norton 416369 
.875in віп in .01 in .25 in | orton 
Tube E 0.875 i A 5i 0.01i 0.25 i 3.000 М 416N54 
Brush к A {in % in 5in 0.01 in  à0.238in 3.000 Могіоп 416N08 
rus| К Single lin in 3%in 0.008in 0.125in 3.000 Norton 416P03 
443N49 Е Spiral SEES rai ki біп Sin 0.01 in 0.238 іп 3,000 4 Norton 416M75 
| ingle Spiral Brus! 
À 61С228 Abrasive Nylon Fill 
Single À 0.3/5in 2m 5іп 0022m 0.156in 2,000 Weiler 61CY82 
Spiral № 0.5 in 2 in Sin 0.022 in 187 іп ^ 2.000 Weiler 61CY83 
pira 1 Double -0.75 m win 5%in 0.022in 025іп 2.000 Weiler 61CY84 
Brush 2 1in 2¥in 5%in 0.022 in .25 in 2.000 Weiler 61CY85 
61CY95 in 2%in 5%in 0.035in 0.25in 2.000 Weiler 61CY86 


Steel Fill 


0 
0 
0 
0 
0. 
.3i2in din 3%in 0.005in 0.125in 2,000 Weiler 610728 
0.437in tin 3%in 0.005in 0.125in 2.000 Weiler 610229 
Single lin. {in 3%in 0.005in 0.25in 2000 Weiler 610230 
9 1125in in 3%in 0.008in 0.25 іп 2,000 Weiler 61CZ31 
1.25 in {in 3%in 0.008! 025іп 2,000 Weiler 610732 
i lin 3%in 0.008іп 025іп 2.000 Weiler 610733 


2.25 in 
Double Spiral Brush 


РРР 


v3 Brass Fill 
= .5 in 2in Sin 0.004 іп 0.156in 2.000 Weiler 610719 
= Double 0.625in 2in 5in  0.008in 0218in 2.000 \\ейег 610222 
= — si db 2%in b5i»in 0.006in 0.25іп 2.000 Weiler 610724 
5 ainless Steel Fi 
05in  2in  5in 0004п 0.156in 2.000 Weiler 616717 
Double 0:511 2 in 5in  0.006in 0.156in 2,000 ^ Weiler 610718 
0.75іп 2%in 5%in 0.006іп  0.25in 2,000 Weiler 61CZ23 
\ — iin 2%іп 5%in 0.006in 025п 2.000 Weiler 6102726 
i) ee! ri т т т T т т 
0.375іп 1/^in  4in 0.003in 0.125 in ^ 2,000 Weiler 610714 
(ЖЕ Double 0375in 2%іп біп  0.006in 0.125in 2.000 Weiler 616715 
ILER Spiral 05in  2in  5in  0004in 0.156in 2000 Weiler 61CZ16 
H 61CZ14 Double _ 0.5 in 2in 5in 0.01in  0.156in 2,000 Weiler 616720 
Spiral and Tube Brushes 0.625 іп “іп біп  Q008in 0218іп 2.000 Weiler 610721 
fo In 2 |n In А In „29 In d eller 
075in 2%in 5 %in 0.008in 025іп 2.000 Weiler 610725 
= Pkg. of 10 — ты; in 2¥%in 5%in (011 025п 2,000 М/ейег 616227 
б E е Brusi 
» Single spiral shank style Tube Aluminum Oxide Fill — — 5 . | 
» Manual operation Brush MM 0.515in in біп 0.012 in 0.175 in 3,000 ^ Norton 416N72 
; , Я 416N91 yon ЕТ А ; ; ; 
Use for manually deburring, honing, thread chasing, Double 04371 “ып 117m 0011 0.125 in 3000 Norton 216403 
and cleaning blind and threaded holes. " 05 in үп Ru in 0.008 in 0.094 in 3.000 Nor on 16057 
Ingle .9 In 2 |n In .U1 In $ in A orton 
Brush Brush Overall Shank Item — "um 2in 15%in 001і!  0.219in 3,000 Norton 416M87 
Dia. Length Length Wire Dia. ize Brand Мо. ilicon Carbide Fi 
шей” ХБ Ой ик ыш Шиш ШШ ЧИШ Bu ЧИН 
Д | in ^6 In In Қ ІП à In Д orton 
Steel Fil Tm 33m 000611 010511 — -443N92 Eu 10150 Жіп bin 0022п 0.255 іп 2,000 Мопоп 416Р01 
Г i vi i n — 
03721 Tim зп 0006 0195 — 443061 spit 02275 Жа Sin 0.006in 0.16810 3000 Norton 416M58 
05in Тіп 3%in 0.006in 0.188in -- 443М87 £e Tl я ; ; ; : 
І ! ! ! ! Double 125in іп 3%in 0.006in 025іп 4,500 Norton 416М55 
Stainless Steel Fil ТЕРЕН 8005 m 125 n — 5000 Noron ЁРЕ 
Y T T = . Ingle in 4 |n 4 In А ІП B In Д orton 
0.25in fin 3%in 0.004in 0125і — 443N39 0.625in біп 5 in 0.01in 0.208іп 3,0004 Norton 416M86 
Nylon Fill _ _ _ Single Spiral Tube Brush 
025in 2іп бйіп 0.005іп 0.125in -- 443№12 Abrasive Nylon Fill 
0.375іп 2in 8%in 0.005іп 0.125in — 443М19 Burrite .09in —34in 4 in 0.008in 0.041 in ^ 2,000 Weiler 61CY75 
05in Зіп 8%in O.01in 025in -- 443М59 0.105in in 4іп 0.008 іп 0.041 in 2.000 Weiler 61CY76 
075in Зіп 8 %in 0.012іп 0.25in  —  443N30 610235 | 0.19in fin  5in 00172 0087п 2,000 Weiler 61CY77 
a MU IM азы бте ERR тп фп Еп — 2000 We ler бүл 
rass FI х T = + н з T 
T T Т T Т = 0.385 in (іп Sin 0.012 in 0.147in 2000 Weiler 61CY80 
(25 Тит cm одат 00041 — Ms 0515іп in  5in  O012in 0.194in 2000 Weiler 61CY81 
05in —2in Sin 0.004 in 0.125 in — 443М86 Stainless Steel FIN 
Single Spiral Brush DER 1n 4m Кп 105 n 90 — Weler СҮЙ 
А in In In in A in eller 
Steel Fill 0.51 iin 3%in 0.005in 0.187in 2.000 Weiler 61CY69 
0.125in Jin бі  0.003in 0.093 in Weiler 61CY94 Single -05m tin 3%in 0008 021811 2000 — Weiler 6167? 
LI EE а 21; раа Е а m ша 
z in in ; ІП М In eller In ІП ? |n Ң іп .29 In А eller 
0.25in 1 in Тіп 02003іп 0.093in Weiler 616702 Steel Fill | i i i | ў 
: 1%іп Тіп  0.005in 0.093 in Weiler 610205 Den Hn i in 0.004 in 9 in 5000 Wel er 812753 
т 2in  8in 0.004іп 0.125іп Weiler 610706 .375in in ein 0.004 in 01251 2, eller 
0.375 in ip — in 0.006 in 0.125 im Weller 616204 (n À 05in tin 3%in 0.005in 0187п 2000 ^ Weiler 61CY55 
i 2in  8in  0.004in 0.125 іп Weiler 61CZ10 WEILER Single _0.625in tin 3 %in 0.005іп 0.187іп 2.000 Weiler 616Ү56 
05in п gin —0.008in 0.125 in Weiler 61CZ13 O75in fin зїп (0006іп 0.218in 2.000 Weiler 610Ү57 
Stainless Steel Fill : 0:875 in fin 3 оп 0.006in 0218! 2000 ^ Weiler 61CY58 
0.125in tin біп 000311 0:093 in Weiler GICY95 | ^ eee Double Spiral henn 0 in 0.28 in 2/00 Weller ICYSS 
Goer en rin 02021 0093 in Walkr БҮРІ Power Т һе Steel Fil 05 2i 5i 0.006 in 01561 2000 W 61CY60 
0.375in 2іп  8in 0.004іп 0.125 in Weiler 61207 u ogam НЕНІ! 2.000 ІЛЕДІ 
0.5 іп 2іп 8in  0.004in 0.125 іп Weiler 610711 Brushes 0./5in 2%in 5%in 0.006in 0.25in 2,000 Weiler 61CY62 
Nylon Fill Double 0.75іп 2%in 5%in  001in 025іп 2,000 Weiler 61CY65 
025in 2іп 6 йіп 0.005in 0.093 in Weiler 61CY87 А 0.8/5in 2%in 5%in 0.006in 025іп 2.000 Мейег 61CY63 
0375іп 2in 6%in 0.005in 0.093in Weiler 61CY88 | Brushes can be used with 0.875іл 2%in 5%in 001і! 025іл 2.000 Weiler 61CY66 
dis dn Pin dps Doer ааа ы IM E OR M M 2 
.75 in in Yin 0.012in 0.125 in Weiler ; т ў 2 А . : 
125іп 4in 13i 0.01410 0.156 in Weiler 61692 | honing, thread chasing, and Bure Tbe Brush 
тт Ят ейт 001411 0.156 п weler BENSI | cleaning applications on blind Burrite 0.375 in «in 2 %in 000517 0.093 in 2,000 Weiler 810735 
4 Қ А " Я 1. 
Brass (|. - I and threaded holes. Burrite-type Steel Fl ^... оруш 0.093 in 2000 Weller 646734 
0.187 In Тип zin 0.003 in 1124 m Weller 610128 brushes use flat-side action. ells 10402 m s in 2Y&in 0.005іп 0.125in 2,000 Weiler 610736 
E : A A urrite Tube Brusn Holder 
03/5in 2in  8in 0.004in 0.125in Weiler 616708 | Use Double Spiral Brushes for рі 7 Hole, v4 in" Shank Dia. Weiler 1PBE2 
0.5 in 2in 8in 0.004in 0.125 іп Weiler 616712 heavier-duty applications. Fits 342" Hole, 1⁄4 іп" Shank Dia. Weiler 1PBE1 
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ABRASIVES 
Deburring Tools 


BLADE MATERIALS 
Ceramic—Use for deflashing plastic materials. 


High Speed Steel—Excellent general purpose 
blade for use on most materials. 


Carbide (C)—Best for Hardened Steel and Cast 
Iron. 


ТІМ Coated (P)—Significantly increases HSS 
blade Life. 


Cobalt (S)—The best choice for Stainless Steel. 


Deburring Blade Material and Application Chart 


APPLICATIONS 


Series B—Use on straight and front hole edges to 
remove burrs and other surface defects. 


Series C—Use on flat surfaces and front and back 
hole edges. 


Series D—Use for precision work on thin-gage 
sheet metal. 


Series E—Use on sheet edges in hard-to-reach 
applications. 


Series BURR-BI—Use on hard and soft materials, 
including sheet metal up to 16mm (0.63") thick. 


Series F—Use on Hole Edges (ID) and Outer Edges 
(OD). 


Series K—Use for finishing and deburring sheet 
edges. 


Series L—Use on inner and outer straight and hole 
edges on sheet metal. 


Series M—Use for deburring and finishing tube 
edges. 


Series U—Miniature tools for deburring and 
scraping applications in dies and molds industry. 


B10 B10P B10S B30 C40 c42 
e. 
SHAVIV US WESTWARD m ^w 
Leading Dehurring Solutions шие. жек. 
Deburring Tool Blades And Holders E100 E100P E1005 
Refer to the Deburring Blade Material and Application Chart, ” 
above for descriptions and applications. (7 —— 
or) 
Item Pkg. Item Pkg. 
Series Material No. Оу. Series Material No. Qty. E300 E400 F12 
Round Double Sided Blades E100D Ніоһ Speed Steel 45JD40 10 
Shaviv E100L High Speed Steel 45090 10 
R10 High Speed Steel 45NW90 10 E 100P TiN 45JD41 i 
Deburring Replacement Blades E100PL TiN 45NW95 10 = 
Shaviv E100S Cobalt 45NX29 10 
B TiN 45МХ55 10 E110 High Speed Steel 45042 10 & 
B10 High Speed Steel  45NW84 100 E110P High Speed Steel  45JD43 10 
B 10 High Speed Steel 45JD16 10 E111 High Speed Steel 45095 10 
B 10C Carbide 45047 10 ETIP TiN 45МХ40 10 Е20 F26X F30 
B10L HighSpeed Steel 45088 10 E120 HighSpeed Steel  45JD62 10 
B 10P TiN 454014 10 E200 HighSpeed Steel 45JD44 10 Нет 
В105 Cobalt 45МХ28 10 Е200С Carbide 45JD45 10 Series Brand No. 
B10S Cobalt 45NX30 10 E200P High Speed Steel 45/001 10 Deturring Blade Holder Ms 
B11 High Speed Steel — 45JD94 10 E2008 Cobalt 45МХ08 10 Type M, B, E Shaviv 45ММ/87 
B11P HighSpeed Steel 45JE07 10 E250 HighSpeed Steel  45JD92 10 Deburring Blade Holders 
В 12 High Speed Steel — 45JD20 10 E300 HighSpeed Steel 45Ј046 Type B, Axially or Perpendicular Shaviv —45JD06 
B12P High Speed Steel  45JD21 10 E300P TiN 45NX31 10 М eC Shaviv 45/007 
B20 High Speed Steel — 45JD23 10 E320 HighSpeed Steel 45047 10 ype E Shavv — 45JD10 
B 20C Carbide 45JD24 10 E 350 High Speed Steel 45JD48 10 уре F Shaviv 45/011 
B 20P TiN 45JD25 10 E400 HighSpeed Steel 45МХ36 10 Dehurring Handles 
В 25 High Speed Steel 45,026 10 E450 High Speed Steel 45NX37 10 Dual Compound E Shaviv 45МХ25 
В 25C Carbide 45JD96 10 E600 High Speed Steel 45049 10 Type B Shaviv 45МХ60 
B 30 High Speed Steel — 45JD27 10 E 601 High Speed Steel — 45JD50 10 Type B, C, D, D5, E, F, FR, G, G3. K, L, U, Burr-Bi Shaviv 45МХ62 
ВЗОР TiN 45JD28 10 E700 HighSpeed Steel 45JD51 10 ype E Shaviv 45МХ61 
B32 High Speed Steel 45JD29 10 E720 High Speed Steel  45JD52 10 Hand Deburring Blade Tool Sets 
B60 High Speed Steel —45JD31 10 F12 High Speed Steel — 45JD53 10 Type E, For Straight Edges, Hole Edges, Cross Hole Both Edges Shaviv 45МХ54 
B 70 Carbide 45JD32 10 Ғ20 High Speed Steel — 45JD54 10 Ratchet Blade Holders 
BUS2 High Speed Steel 45NX21 5 F26X High Speed Steel 45NW93 10 Type Ғ Shaviv _ 45JD12 
C 40 High Speed Steel 45/033 10 F 30 High Speed Steel — 45JD55 10 Tool Holder, Handle & Blade 
C 42 High Speed Steel 45JD34 10 010 Ceramic 45NX38 10 C Blade Holder, C42 Blade, Mango ІІ Handle Shaviv 45МХ67 
C 50 High Speed Steel — 45JE04 2 UB 2000 High Speed Steel —45JD93 10 Disposable Deburring Tool, Q Series, Curved Ceramic Blade Shaviv 45МҮ07 
C 60 High Speed Steel —45JE05 2 UF 1 High Speed Steel 45JD80 10 E Series, Deburring Tool Set, Yellow Hex Shaped Handle with Pocketclip Shaviv 45МХ06 
D 80C Carbide 45JD35 10 US 1 High Speed Steel 45/081 10 E Series, Yellow Hex Shaped Handle with Pocketclip, Fixed Heavy Duty Blade Shaviv 45МХ17 
E100 High Speed Steel 45NW94 100 Westward F20 Blade, FR Ratcheting Blade Holder, Mango ІІ Handle Shaviv 45МХ76 
E100 High Speed Steel —45JD38 B 10 High Speed Steel — 3VB49 10 F26X Blade, FR Ratcheting Blade Holder, Mango II Handle Shaviv 45МХ77 
E 100C Carbide 45JD39 10 E 200 TiN 2NXH7 10 F Blade Holder, F20 Blade, Mango ІІ Handle Shaviv 45МХ75 
E 100CL Carbide 45JD98 10 Glo-Burr Handle, Permanetly Atached Ceramic Blade Shaviv 45МХ87 
H ^ USA 
Deburring Tool Sets SHAVIV see 
Refer to the Deburring Blade Material and Application Chart, above for descriptions and applications. f 
Item 
Description Series Includes No. 
Plumber Set B.E Ergo-Burr IT Handle, F Holder, F26X OD Countersink, Glo-Burr E Handle with E100 Blade, (3) E100 Blades in Carrying Case 52./Н86 
Electrician Set B.E Mango 11 Handle, F Holder, F12 Countersink, MB2000 Handle with E100 Blade, E111 Blade, E400 Scraper Blade in Carrying Case 52JH85 45JD68 
B (2) B Blades, B Blade Holder, Mango II Handle 45NX63 
B B Holder,B10 and B20 Blades, Handle 45JD68 
B B Holder, B10 and B20 Blades, Handle 45JD69 
B,C Mango II Handle, B, C Holders, B10, B20, B30, B60, B11, B70 Blades, C40 Scraper Blade 45NX98 
BE Aluminum A Handle, TIN Coated Blades 45NX52 
B, E Mango ІІ Handle, M Blade Holder, B10, B20, B30, E100, E111, E200 Blades 45NX90 
BE Mango II Handle, M Blade Holder for B, E Blades, E100 Blade, E111 Blade, E250 Blade, 52JH83 
Deburring Tool Sets у E400 Scraper Blade, Glo-Burr Handle, B30 Blade, В20 Blade іп Carrying Case 
9 LE Mango II Handle with B, E Holders, B10, B11, B25, E111, E250, E400, E707 Blades, Cera-Burr Ceramic Blade Tool 45NX51 
BURR-BI (2) R10 Blades, BR Holder, Handguard, Mango II Handle 45NX91 
E 3) E Blades, E Blade Holder, Mango IT Handle 45NX70 
E ) Handles, E100, E200, E300 and E111 Blades 45JE01 
E Aluminum A Handle, E Blade Holder, E100, E200, E300 Blades 45NX89 
E E Holder, E100, E200 and E300 Blades, Handle 45JD72 
EC Mango ІІ Handle, E, C Holders, E100P, E111, E200, E300, E600, E700 Blades, C42 Scraper Blade 45NX99 
U Aluminum A Handle; U Holder, Scrape-Burr 400, Fine-Finishing Blades BUST, BUS2, BUS31, BUS4 45NX53 
Auto-Burr Set BE Aluminum A Handle, FR Ratcheting Holder, F26X OD Countersink, F20 Countersink, UB2000 Handle 52JH84 
i with B11 Blade, B20 Blade, B25 Blade, B10S Cobalt Blade, B30 Blade in Carrying Case 
Aluminum Works Set — В, Е Aluminum A Handle, F Holder, F12 Countersink, MB2000 Handle with E200 Blade, E300 Blade in Carrying Case 52JH87 
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ABRASIVES 
Blast Cabinets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Pressure-Feed 
Steel Cabinet 
6YY21 


Siphon-Feed 
Steel Cabinet 
53RJ26 


Siphon-Feed 
Steel Cabinet 


Siphon-Feed 
Polymer Cabinet 


LISOURCE 


BLASTERS & EQUIPMENT 


ECONOLINE ALG 


Abrasive Blast Cabinets 


Use for surface preparation, or to remove rust, 
scale, and paint from small parts and/or larger 
pieces with irregular surfaces. Siphon-Feed 
(suction) cabinets, use suction created by a 
venturi to suck the abrasive media into the airflow 
and out the nozzle; they let you refill media while 
in operation, for continuous blasting. Although 
production is slower than pressure-feed cabinets, 
they provide equivalent results at a lower initial 
cost. Pressure-Feed cabinets use a Pressure Pot 
to pressurize the abrasive media before it mixes 
with the air in a mixing chamber, producing a 
high-quality finish at a faster rate. 


Note: Additional accessories and parts are available on 
Grainger.com®. 


ALC Polymer Blast Cabinets—Cabinets feature 
large viewing window, protective underlay, and 
leak-resistant 1-pc. construction, and come 
complete with gun and hose. Ready to hook up 

to air and add abrasive. Can be used with a small 
shop vac (not included) as a dust collector. 


Econoline Steel Blast Cabinets—Cabinets 
handle glass, aluminum oxide, corn cob, and 
silicon carbide abrasive media. Require 5-HP 


compressor and 12 cfm compressed air at 80 

psi. They're constructed with 14-ga. steel bodies, 
11-ga. steel legs, and have a spring-loaded trap 
door attached to the hopper bottom. Include 
carbide nozzle and air jet, regulator and gage, foot 
pedal actuator, and replaceable cloth-lined rubber 
gloves. Dust collector required (sold separately); 
except 6YY21 comes with 400 cfm unit. 


ALC Steel Blast Cabinets—A large viewing 
window and oversized top door opening help 
accommodate a wide range of items. The fully 
welded construction keeps blasting media from 
leaking out of the cabinet. Include a dust collector. 


Allsource Steel Blast Cabinets—A foot pedal- 
controlled siphon blast gun reduces operator 
hand fatigue and a rear-mounted 90 CFM dust 
collector minimizes the machine's footprint to 
free up floor space. The oversized front door 
opening lets you easily load a variety of items into 
the cabinet. 53CV99 has a 150 Ib. grate capac- 
ity. 48ME53 has a 400 Ib. grate capacity and 
48ME54 has a 500 Ib. grate capacity to let you 
work on heavier items, such as engine blocks and 
cylinder heads. 


48ME53 15E778 
Cabinet Overall Work Area Mfr. Item 
Design Height (in.) Width (іп) ^ Depth (іп) | Height(in.) Width (in.) Оеріһ (in.) Window Top Opening Side Opening Brand Model No. 
Steel Construction 
Pressure-Feed Blast Cabinets 
65in 60 in 25 in 23 in 36 in 24 in 12 in x 24 in 36 in x 13 in 17 inx 11 in Econoline 101694DG-A — 3JR97 
7iin 31 in 51 in 24 in 48 in 26 in {2 in x 24 in 48 in x 24 in 17 in x17 in Econoline — 101697WDG-A 6ҮҮ21 
Floor 81 in 81 in 57 in 33 in 46 in 34 in 30 in x 15 in = = Allsource 42000 448M04 
96 in 42 in 39 in 35 in 40 in 38 in 23% in x 23% in — 33 in x 26 in Econoline 102760G-A . 3JR98 
108 in 51in 96 in 40 in 48 in 48 in 12 in x 24 in 48 in x 48 in 20 in x 30 in Econoline 101699WD-A 40НҮ72 
Siphon-Feed Blast Cabinets 
60 in 36 in 24 in 23 in 36 in 24 in 24 in x 12 in 13 in x 35 in {1 in x 17 in ALC 40403L 448M07 
Floor 60 in 48 in 24 in 23 in 48 in 24 in 24 in x 12 in 13 in x 47 in {1 in x 17 in ALC 40411L 448M08 
60 in 60 in 24 in 23 in 60 in 24 in 24 in x 12 in 13 in x 59 in 11 in x 17 in ALC 40413L 448M09 
Siphon-Feed Blast Cabinets 
Benchtop 33 in 19 in 17 іп 16 in 18 in 16 in 6 in x 12 in 18 in x 12 in -- Econoline 101691G-A 37848 
60 in 36 in 24 in 23 in 36 in 24 in 12 in x 24 in 13 in x 35 in {1 in x 17 in ALC 40403 53RJ25 
60 in 48 in 24 in 23 in 48 in 24 in 12 in x 24 in 13 in x 47 in {1 in x 17 in ALC 40411 53RJ26 
60 in 60 in 24 in 23 in 60 in 24 in 12 in x 24 in 13 in x 59 in {1 in x 17 in ALC 40413 53RJ27 
63 in 39 in 25 in 23 in 36 in 24 in 12 in x 24 in 36 in x 13 in 17 inx 11 in Econoline 101694G-A 37850 
65 in 46 in 54in 23 in 42 in 24 in 12 in x 24 in 42 in x 24 in 17 inx 11 in Econoline 101696G-A 37887 
Floor 67 in 48 in 35 in 23 in 48 in 24 in 12 in x 24 in 15 in X 47 in 20 in X22 in Allsource 41500 53CV99 
70 in 52in 47 in 35 in 44 in 34 in 30 in x 15 in 29 in x 38 in — Allsource 41800 48МЕ53 
72 V2 in 71 in 55 in 33 in 46 in 49 in 30 in x 15 in 29 in x 38 in = Allsource 41200 48МЕ54 
82 іп 44 іп 74 in 32 іп 40 in 40 in 12 in x 24 in 40 in x 40 in 20 in x 30 in Econoline 101698G-A 37947 
92 in 65 in 86 in 40 in 60 in 48 in 12 in x 24 in 60 in x 48 in 20 in x 30 in Econoline 1017016-А 4МҒ02 
94 іп 52 in 90 in 40 in 48 in 48 in 12 in x 24 in 48 in x 48 in 20 in x 30 in Econoline 101699G-A — 4NFU3 
LDPE Polymer Construction 
Benchto 21in 24 in 19in 12 іп 22 in 18 in 16 in x 20 in 18 in x 14% in — ALC 40389 15E777 
р 28 in 3t in 27 in 27 in 30 in 20 in 27 inx 15 іп 15inx27 in = ALC 40390 15E778 
Floor 58 in 38 in 24 in 23 in 35 in 23 in 33 in x 15 in 16 in x 33 in = ALC 40391 15E779 
Item Item 
Description For Use With Brand Мо. Description For Use With Brand Мо. 
Accessories for Cabinets Gloves, 24"L, 1 Pair 32850, 37887, 6YY21, 6YY23 Econoline 3JT05 
Abrasive Strainer, Standard ALC 15E806 Gloves, Seamless, 24", 1 Pair 3JR97, 3JR98, 6YY23 Econoline 4KR12 
Abrasive Strainer, Fine Abrasive Blast Cabinets and Blasters ALC 15Е807 Gloves, 33'L, 1 Pair 32947 Econoline 3JT06 
Funnel Strainer ALC 15E808 Lampshield, 6.875 x 12.5 in" АВ — Econoline 3JT11 
Foot Pedal Kit ALC 15Е787 A А in" 7, ү 50, ; 
Economy Light Kit 15E777, 15E778, 15E779 ALC 15Е785 Lampshield, 12inx id in 37887, 32947, 6YY21 Econo ШЫ 34110 
Premium Light Kit 53RJ25, 53RJ26, 53RJ27 EM а ШІДЕН ge, 9 X 24 in 6YY?1 Econoline 6YY46 
asting Basket n қ 5 Е 
Blasting Tray Abrasive Blast Cabinets ALC —15E810 Economy Siphon Gun, Aluminum Nozzle 20389, 40390 ALC 15Е783 


Gun Mounting Bracket for 
Siphon-Feed Cabinets 

eel Roller 
Parts Tray, 16 in x 8 in 
Parts Basket, 8 in x 8 in 
20" Dia. Turntable, 2,000 Ib Ib. Capacity 
26' Dia. Turntable, 2,000 Ib Ib. Capacity 
Automatic Tumble Basket Kit 
LED Light Kit, 30 in x 11 in x 3 in For 
Use With ALC Abrasive Blast Cabinets 
LED Light Kit, 52 in x 11 in x 3 in For 
Use With ALC Abrasive Blast Cabinets 
Replacement Parts 


Window Underlay, Pkg. of 5 


Econoline 3JR94 


Econoline 4NFUS 
Econoline 4NFU6 
Econoline 4NFU7 
Econoline 3JR96 
Econoline 3JR95 
Econoline 4NFU4 


Siphon-Feed Cabinets 


Abrasive Blast Cabinets 


12 cfm CFM Gun Assembly 
25 cfm CFM Gun Assembly 
45 cfm CFM Gun Assembly 
ИТ. Nozzle 12 СЕМ 

12 CFM Air Jet 

He" 1}. Nozzle 25 CFM 

25 CFM Air Jet 

Clear Abrasive Hose, "x 5 ft. 
Pressure-Fee 


Window Und 
Window Und 


erlay, Pkg. of 5 
erlay, Pkg. of 1 


ALC 448М05 т 
ALC Abrasive Blast Cabinets р. Nozzle Holder 

ALC 448M06 "T.D. Nozzle 

Ea о. Nozzle 

15E778, 448M07, 448M08, 448M09, 4" T.D. Nozzle 
53RJ25, 53RJ26, 53RJ27 ALC 15E781 ухе LD. Nozzle 
15E779 ALG  15E782 Abrasive Hose, 8 ft. 
15E777 15E780 Media Valve, Aluminum 


Window Underlay, 12 x 24", Pk. of 20 
Window Underlay, 24 x 120" Roll 


Window, 6 x 12 їп" 
Window, 12 x 24 in" 
Window, 24 x 24 in" 
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ALC 
ДОТ, 37848, 32887, 37047. BYY2T Econoline 3112 
7, 3JR98, 32848, 32850, | 
32887, 37947, 6YY21 Econoline 3JT13 
Econoline 3JT15 


32848 
3JR97, 37850, 37887, 37947, 6YY21Econoline 3JT14 
34898 Econoline 4KR23 


Diaphragm, Media Valve 
Gloves, 24' X 6" 


Window Underlay, 12 in X 24 in, Pkg. 50 


Window Underlay Roll, 24 
in X 120 in, Pkg. 1 
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Econoline 3JT01 
Econoline 3JT02 
Econoline 4NFU8 
Econoline 3JT08 
Econoline 3JT04 
Econoline 3JT07 
Econoline 3JT03 
Econoline 3JT09 


Econoline 4KR14 
Econoline 4KR19 
Econoline 4KR15 
Econoline 4KR16 
Econoline 4KR17 
Econoline 4KR18 
Econoline 4KR13 
Econoline 4KR21 


37848, 37850, 37887, 37947 


3JTO1 


3.02 
37848, 37850, 37887, 37947 


3JR97, 3JR98, 6ҮҮ21 


sunu Econoline AKR22 

АСС 53Һ/30 
53RJ25, 53RJ26, 53RJ27 АГС 53RJ31 
ALC Abrasive Blast Cabinets ALC 53RJ32 
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ABRASIVES 


Dust Collectors & Blasters 


ECONOLINE ALG 


Е 


Bag-Style Cartridge- 
Filter Style Filter 
Dust Collectors акан exvas 
Dust collection systems remove dust and dirt particles from 
the air, and return filtered air to the room. 
Bag-Style Filter—Bag filters can be laundered and reused. 
Chip capacity is 90% @ 2.5 microns. 
Cartridge-Style Filter—99.98% efficient cartridge-style 
filters remove particles from the air as small as 0.5 microns. 
Max. Chip Cap. Hose Max. Hose Amps Mfr. Item 
Flow (cfm) (microns) dBA Dia. (in.) Length (ft.) ^ Voltage A Includes Brand Model No. 
Bag-Style Filter 
; 100 cfm Motor, 8 ft Electric Cord Plugs into Cabinet ү T 
100 cfm 90% @ 2.5 90 dBA 2%in 5 115V AC 8A Light Box, Self-Cleaning Bag Siyle Filter Econoline 2017686-В5 3JR93 
112 cfm 50 micron 8010 85 dBA 2 %in 6 120VAC ПА Hose and Filter ALC 40412 53RJ28 
қ 150 cfm Motor, 8 ft Electric Cord Plugs into Cabinet A b 
150 cfm 90% @ 2.5 87 dBA 2 in 5 115V AC 8A Light Box, Self-Cleaning Bag Style Filter Econoline 202672-A 4KR11 
i (30) Tubular 50 micron Filter Bags, 5 in dia, 10 ft А Т 
850 сіт 90% @ 2.5 83 dBA 5in 10 230VAC — 145A Long Hose, Gauge, Moisture Filter, Regulator Econoline 101852WD-A 40HY73 
Bag-Style Filter Accessories 
50 micron Micron Replacement Filter for 53RJ28 ALC 40267 53RJ29 
Replacement Filter, Use with 3JR93 and 4KR11 Econoline 414436 3JR99 
Cartridge-Style Filter — - 
2 4 in dia, 10 ft Long Hose, 400 cfm Motor, 5 micron ; " 
400 cfm 99.9% 90.5 86 dBA 4in 10 115V AC 8A ,Cartráge Fiter, ÁirActitod Vibrator, Trap Door Econoline 101716GYG-4C 6ҮҮ22 
n in dia, 10 ft Long Hose, 5 micron Cartridge Filter, ; Т 
600 cfm 99.9% @ 0.5 85 dBA 4in 10 115VAC 118A 600 cfm Motor, Air-Actuated Vibrator, Trap Door Econoline 101716GY-6C — 40HY74 
ALG икта Gem — 


Portable Abrasive Blasters 


For removing rust, scale, paint, and dirt from metals, wood, brick, 
and stone. 


Note: Additional ALC accessories and parts are available on Grainger.com®. 


Siphon-Feed—Westward model includes blast gun and 34s" 
ceramic nozzle. 107912 has a steel hopper with pull handle and 
6" wheels for easy maneuvering around the jobsite. 15E765 and 
15E766 have steel construction and can be used with most dry 
abrasives. 15E766 includes sturdy steel cart with two 6" wheels. 


45 Ib. Capacity 80 Ib. Capacity 


Pressure-Feed—All Westward units include an air line filter 50 Ib. Capacity 


and pressure gage to control airflow. 107914 and 107915 have a 15E765 102913 102914 
recessed top for filling of blast media. 15E742 and 15E745 have 
powder-coated steel construction with a manual pull-up tank Siphon Gun 
closure and deadman handle design; can be used with most dry 4 Blast Kit 
abrasives. Include hood. е 15Е790 
Siphon Gun Blaster Kit—Simple blaster is ideal for small projects. Í 
Hopper CFM Req. @ 80 psi Hose Mfr. Item 
Cap.(Ib.) Аіг Pressure (psi) (СЕМ © Nozzle Size) Includes Length Brand Model No. 
Siphon-Feed 
50 Ib 80 to 110 7 cfm "д in Nozzle, a in Nozzle, “в in Nozzle, Siphon Gun Tft ALC 40017 15E765 
90 Ib 60 to 125 6.2 cfm Blast Gun 10 ft Westward = 107912 
8010110 7 сіт % in Nozzle, 1%4 їп Nozzle, “в in Nozzle 10 ft ALC 40018 15E766 
Pressure-Feed 
45 16 60 to 125 9 cfm Control Valve Gun, Filling Funnel, Protective Hood 8 ft Westward — 102913 
65 [b 80 to 125 7 cfm (2) % in Nozzle, % in Nozzle, Blast Hood 10 ft ALC 40001 15Е742 * 
80 Ib 65 to 125 9 cfm Blast Gun 8ft Westward — 102914 
100 Ib 80 to 125 7 cfm Ў in and 3% in Ceramic Nozzles 8ft Allsource 41600 15E745 
125 Ib 65 to 125 9 сїт Blast Gun 8ft Westward — 107915 
150 Ib 80 to 125 15 cfm (2) % in Nozzle, (2) %22 in Nozzle, Blast Hood 15 ft ALC 40004 15E743 * 
250 Ib 80 to 125 15 cfm (2) s in Nozzle, (3) $4» in Nozzle, 25 ft Blast Hose, Blast Hood with Bump Cap 25 ft ALC 40005 15E744 * 
Siphon Gun Blast Kits — —— 
ose, “в in Ceramic Nozzle, Siphon Gun, = pm 
40 to 125 6.2 cfm Steel Pick Up Tube and Hex Wrench Westward 102911 
80 to 125 7 cfm 1% in and 1⁄4 in Steel Nozzles = Allsource 4001544 15Е790 
80 to 125 7 cfm Тйл in and 74 in Steel Nozzels — ALC 40015 15E789 
Blast Guns And Nozzles 
Blast Gun, Use With 15E765, 15E766, 15E789 ALC 40153 15E774 
Blast Gun, Pressure-Feed, Use With 102913, 107914 & 107915 Westward 107920 107920 
Blast Gun, Siphon-Feed, Use With 102912 Westward 107917 107917 
Blast Nozzle, $42", Use With 107920 Westward 107921 107921 
Blast Nozzle, %4", Use With 107920 Westward 107922 107922 
Blast Nozzle, 76", Use With 102920 Westward 107923 107923 
Blast Nozzle, %4", Use With 107920 Westward 107924 107924 
Blast Nozzle Kit, 31", Ceramic, Use With 102917 Westward 107918 107918 
Blast Nozzle Kit, 31", Tungsten Carbide, Use With 102917 Westward 107919 107919 
* ASME certified. 
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ABRASIVES Scan. Order. Done. [== [à 


Blasters & Media Details on page А1. 


ECONOLINE 
то. бо. Portable Soda Blasters 
Capacity Capacity Environmentally friendly units use soda media to remove coatings 
6ҮҮ25 6ҮҮ24 including carbon, paint, dirt, mold, ой, soot, and graffiti from almost 
any surface; no advance cleaning or surface masking is necessary. 
\ Water filter, pressure regulator, and control valve system included. 
ASME coded. 6YY25 is lightweight with a carrying handle. 10 Ib. of 
soda provides up to 30 min. of blast time. Includes 5-ft. hose and 
Ye" ceramic nozzle. 6YY24 is wheel-mounted and ready for instant 
hook-up to air supply. Includes 25-ft. hose, %" ceramic nozzle, air 
safety lockout, and blast hood with cap. 
Air Min. CFM Mfr. Item 
Hopper Cap. Pressure (psi) € 80 PSI Model No. 
Portable So Қ T asters 
10 Ib 40 to 125 12 cfm 101825G-A 6YY25 
100 Ib 25 to 125 18 cfm 101826G-A 6YY24 
Accessories 
Kit "i Nozzles for use with a 201247G-A 6ҮҮ45 
it w/3 Restrictors and 2 Control Box 
Hoses, 5 Nozzles for Use with 6YY24 2012446-А 6ҮҮ47 
Glass | Crushed Al. 0х./ | Aluminum | Silicon | Steel | Stainless Coal Corn Walnut 
Beads | Glass Glass Glass Mix | Oxide Carbide! Shot Steel Shot Steel Grit; Garnet Slag | Сор Shells | Soda 
Applications 
Finishing [ X X X X X yes] pep Х 
Peening X X X X X 
Etching X X X 
Deburring XE ХЕ X X x 
Cleaning xX X X X X X X X X X 
Rust Removal | [ER d X Р Ыы Х Х Х X X X X ХЕ X 
Paint Removal X X X K Xam X X X X X X Ж 
Media Typically Used On 
Steel X X X X X X X X X X X X 
Stainless Steel X X X X X X X X X X X 
Aluminum X X X X X X X X X 
Plastic X X X X 
Wood X X X X 
Specifications 
Working Speed T Med. Med. | Med. Med. High High егу High |. High High | High High | High 
Blast Pressure 40-80 80-150 20-55 40-80 60- 200 20- E 80- 150 80-150 | 80-150 90-110 60-80 60-150 60-150 | 50-150 
Hardness (MOH) 59 | 55 Bis 5.5/9 8 8 158.5 6-7 4.5 3.5 25 
Shape Spherical | Angular spherical spherical and Anuar] Agar hir — Spherical | Angular | Granules | Angular | Angular | Angular | Angular | 
Dust Level Low Low Low Мет. NI High vr | Med. High Low ed. Med. High 
Probability of Metal Removal | Very bow [Very Low | Very Low | Med. High High Med. Fight Very Low Е. Mas ow 
Recyclable Yes Yes | Yes Tr Yes Yes Yes | Yes Yes No No 0 
* Soft metals and plastic. ** Surface rust. } 80 and 100 grit. 
= Micron Container Item 
(без мене BAS [| UN Description Media Grit Nominal Dia. Range Range US Sieve Size Brand No. 
Glass Beads, Extra Fine Not Rated 0.0017 іп to 0.0035 in 451090 170-325 53 Ib Potters 62613 
Bl t M di Glass Beads, Fine Not Rated 0.0035 іп to 0.0059 in 9010150 100-170 53 Potters 2W766 
as e la Glass Beads, Medium Not Rated 0.0041 іп to 0.0083 in 106 їо 212 70-140 53 Ib Potters 2W580 
Glass Beads, Coarse Not Rated 0.0049 іп їо 0.0098 іп 12510250 60-120 53 Ib Potters 20185 
Not Rated 0.0083 іп їо 0.0117 іп 21210300 50-70 53 Ib Potters 67014 
Glass Beads, Extra Coarse "897-9116 in to 0.0279 in 20710710: 50-80: 501b — 35KJ36 
Glass Beads/Aluminum Not Rated 0.0041 in to 0.0083 in 10610212 70-140 531b Potters | 5W022 * 
Ground Glass Not Rated 0.0165 іп їо 0.0278 in 425107107 25-40 53 Ib Potters 67015 
Crushed Glass Not Rated 0.0165 іп їо 0.0070 іп 21210425 40-80 50 Ib — 53YK16 
36 0.0117 into 0.0278 in 297 to 710 25 50 Ib 6YY34 
46 0.0083 in to 0.0165 іп 212 to 425 40 50 Ib — 6YY35 
54  0.0070into0.0139 in 18010355 45 50 Ib = 6YY36 
60 0.0059 in to 0.0117 іп 150 to 297 50 50 Ib — 6YY37 
80 0.0041 into 0.0083 in 106 to 212 80 50 Ib = 6YY38 
— Á Aluminum Oxi 120 00021 into 00049 8310125 120 — 801 — — om 
Glass Beads Aluminum Oxide uminum 906 а. Invio 9. in 0 = 
150 0.0017 in їо 0.0041 in 4510106 140 50 Ib — 6YY41 
2W580 6YY34 180 0.0021 into 0.0035 in 531090 170 501һ = 6YY42 
° Senge 220 0.0017 into 0.0290 in 451075 200 50 Ib к= 6YY43 
Not Rated 0.0021 іп їо 0.0035 in 531090 50 1 Ib = 53YK21 
Not Rated 0.0021 into 0.0035 in 531090 50 10 Ib — 53YK22 
Not Rated 0.0021 іп їо 0.0035 in — 531090 50 50 Ib — 53YK23 
36 0.0165 in їо 0.0278 іп 425 to 1000 36 55 Ib Barton 360071 
80 0.0070 іп їо 0.0139 іп 150 to 297 80 55 Ib Barton 36UU69 
Garnet 80 0.0070 into 0.0139 in 150 to 297 80 55 Ib — 402F54 
100 0.0049 in їо 0.0098 in 125 to 250 100 55 Ib — 402F55 
36 0.0165 in їо 0.0278 іп 425 to 1000 36 55 Ib — 402F56 
60 0.0117 into 0.0278 іп 29710710 30-60 55 Ib — 402F57 
Silicon Carbide 120 0.0021 into 0.0049 іп 53to 125 120 50 Ib — 6YY26 
ni 220 0.0017 into 0.0029 in 451075 200 50 Ib — 6YY27 
У : 36 0.0167 іп їо 0.0334 in 425 to 850 30 80 Ib — 6YY28 
Silicone Carbide Coal Slag 24 0.0167 іп to 0.0669 іп 425 to 1700 20 80 Ib = 6YY29 
6YY26 6YY28 Not Rated 0.0117 іп їо 0.0278 in 21210425 30-60 80 Ib — 53YK20 
Soda 120 0.0035 іп їо 0.0059 in 9010150 200 50 Ib — 6YY30 
80 0.0017 into 0.0098 in 4510250 120 50 Ib = 6YY31 
ә Steel Grit Not Rated 0.0117 іп їо 0.0278 in 297 to 710 50 25 Ib — 53YK11 
> Not Rated 0.0236 іп to 0.0551 in 425 to 1000 25 25 [b — 53YK10 
Steel Shot Not Rated 0.0236 into 0.0551 in 29710710 230 25 Ib — 53YK09 
Not Rated 0.0117 into 0.0278 іп 212 to 425 110 25 Ib — 53YK08 
` Not ated 09117 into 00278m 21210300 4070 — 251 — — Ba 
; ot Rated 0. in to 0. in 0 - - 
~ Stainless Steel Shot Not Rated 0.0117 into 0.0278in 21210425 35-50 251b = 53YK13 
* Not Rated 0.0236 іп to 0.0551in 29710710 20-40 25 Ib — 53YK12 
I` "ud қ Corn Cob 20 0.0236 in to 0.0551 in 600 to 1400 18 40 Ib — 2MVR4 
= 40 0.0167 іп to 0.0393 in 425 to 1000 30 40 Ib = 2MVR5 
" ^ Р Not Rated 0.0160 іп їо 0.0330 іп 42010841 20-40 50 Ib — 53YK19 
Sod Walnut Shells Not Rated 0.0330 in to 0.0660 in 841 їо 1680 12-20 50 Ib = 53YK18 
oda Corn Cob Not Rated 0.0660into0.0940in 1680102380 842 501 = 53YK17 
6YY30 2MVR4 * Size is for glass beads only. 
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WELDING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Gloves & Helmets 


For more welding gloves, see page 1722. 


Replacement Filters, Plates, and Magnifying Lenses are available on Grainger.com. 


Welding Gloves (2 
» Kevlar? stitching Miller. 


Gauntlet cuff provides additional wrist protection. 


49CE30 
TIG—Thinner leather provides superior feel and dexterity with light burn, spark, 
and heat resistance. 
Leather Back Thumb 
Application Palm Material Material Lining Material Style Size Length Color Item No. 
Lincoln Electric Ў 
MIG. Stick ——COWhide Leather Cotton, Foam Wing L 13 %in Gray 49CE30 
Ü Cowhide Leather Red Jersey Wing XL 13%іп Black/Red 49CE32 
Miller Electric | "pcm 
Cowhide Spandex(R Cotton, Foam Reinforced М 9/4 іп White/Blue/Black 33ВМ23 
— Cowhide РАПС) Cotton, Foam Reinforced L ^ 9 4in White/Blue/Black 33RN24 
Cowhide Spandex(R) Cotton, Foam Reinforced ХІ 9 “in White/Blue/Black 33RN25 
Cowhide ^ Cowhide, Goatskin — Cotton, Fleece Wing L 13 іп Blue/White 33RN21 33RN19 
Goatskin Goatskin Cotton, Fleece — Keystone М 12 in Blue/White 33RN16 
Goatskin Goatskin Cotton, Fleece Keystone 1 12 in Blue/White 33RN17 
TIG Goatskin Goatskin Cotton, Fleece Keystone ХІ — 12in Blue/White 33RN18 
Goatskin Cowhide, Goatskin — Cotton, Fleece ing M 13 іп Blue/White 33RN20 
Goatskin Cowhide, Goatskin — Cotton, Fleece Wing XL 13 in Blue/White 33RN22 
Goatskin Cowhide, Goatskin — Cotton, Fleece Wing S 13 іп Blue/White 33RN19 


Welding Helmets with Auto-Darkening Filters О) 


= Auto On/Off power control T94"" Series—Feature 4 arc sensors. ClearLight™ ы 

» Sensitivity and delay controls high-definition optics and X-Mode™ feature help you Miller 
All include: magnifying lens holder, (5) see the arc in even difficult conditions, such as in 

outside and (2) inside cover lenses. Digital bright sunlight, or if sensors are blocked. The cover 


Performance, Digital Elite, Digital Infinity, and lens is simple and easy to change out, to help reduce 
T94™ Series also include lithium batteries and downtime. 


a helmet bag. All meet ANSI and CSA standards; Weld-Mask™—Goggles provide auto-darkening 


except 194 Series does not meet CSA. in compact configuration. Includes 2 outside cover 
Classic Series—Feature 2 arc sensors, Auto lenses, 2 sensors, antifog film, head-covering, and Digital Elite T94" 
On/Off, and Sensitivity control button. Battery carrying case. 940363 S4TA13 
operated with solar assist, except 38VU59 is includes 
solar only. Welding Shade TIG AMP Electromagnetic Item 

УҢ "n " Series Color Graphics Designation — Rating Sensor Viewing Area No. 
Digital Performance and Digital Elite Welding Helmets 
Series—All feature easy-to-use digital Classic Вак = was E Yos 5 AS 54 т А ee 
controls. Battery powered with solar assist. — БАЕК = ҮШ БҮ 5А No SERIE M 
Digital Performance series have 3 arc sensors Digital Performance Black/Blue Blue Rage W8 to W13 5A No 3.82inx1.85in 340378 
and 3 modes: Ciit, Weld, апа Grind: Digital Elite Bue SiarsAnd Stipes We to Wid SA Yes 382 mv 2.449 MENS 
Series performs with 4 arc sensors and 4 digital рона Elite Blue Vintage Roadster W8 to W13 5A Yes 3.82inx244in 38ХК47 
modes: Weld, Cut, Grind, and X-mode. Black/Orange Inferno W8 to W13 5A Yes 3.82inx2.44in 346386 

"^ MONS Я Black Lucky'S Speed Shop — W8 їо W13 5A Yes 3.82inx2.44in 340383 
Digital Infinity" Series—Features a large Black — W8 to W13 5A Yes 6.70inx6.70in 40СМ04 
viewing area and 4 modes: Weld, Cut, Grind ini in Black Black Ops W8 to W13 5A Yes 6.70 іп х6.70іп — 48VF66 

i X 0 О. X-mod s E i B tic Digital Infinity Black Departed W8toWi3 — 5A Yes 6.70inx6.70in — 40CN02 
and ^-тосе. A-mode uses electromagnetic Blue/Red/White Stars And Stripes W8toWi3 _ 5A Yes 6.70inx6.70in 40CNO5 
sensors to help you see see your arc, even Silver = ICE Yes 3.81inx2.62in БАТА12 
in bright sunlight or if sensors are blocked. 94 - Ws: WE to WE - - 
InfoTrack™ tracks arc time, and gives you the Silver — Wetowi3 ^ — 9^ Yes 381Inx262in  SATATS 
ability to set an alarm or timer. Weld Mask Compact Design, Face Shield And Head Coverage, Lightweight Design, Tight Seal 38VU61 

Speedglas 
56FE33 ec 
Speedglas 
100 
6DNC9 
- = = - Speedglas" 
Welding Helmets with Auto-Darkening Filters 9000 Speedglas" 
» Switching speed: 1/10,000 sec. and a comfortable suspension. Use in No.53ME09 24 Eoo 
i о. 

Speedglas™ 100 Series—Locks d be oe Stick, and TIG нет 
in light state grinding mode 3 when gp ` Description Color Lens Shade „Viewing Area TIG AMP Rating МІН š 

sandi : TM А ас! Е .OU In X 4.30 In 
grinding. Delay function allows user to Speedglas™ 9100 Series—Feature Speedglas" Black 8-13 2.80 in 4.30 in TA ББЕЕЗ5 
set opening time. With built-in magni- а locking up-and-down pivot, side — Black 1З 280 in ЖЕП іп А 5ВРЕЗТ 

i i i H peedglas ас! зі «ГІЗІП X 3.00 In 
fying lens holders. For most Stick, MIG exhaust vents, and side windows. Speedglas” 9000 Black/Silver 8-12 2:13 inx 409 in TA 53ME09 
and higher amp TIG and arc welding Sensitivity adjustment allows use Speedglas ОТП Black 5 аы Zan inx 420 in 1 А ae 

; i i peedglas™ ас! 5, 8- .10 in x 4.20 in 
processes. «SM aaah ds иши; Black 5. 8-13 Bin x 425 in TA 310299 
М | i ccessories 

Speedglas™ 9000 Series—The ACWG9 has ratchet headgear Auto Darkening Filter, 2.8 in x 4.2 in, 5, 8 to 13 filter 48WL45 
slim design features precision optics gear. Polycarbonate Protection Plate, 4.0 in x 6.0 in, For Use With Mfr. No. 06-0600-00Sw 4CWH2 
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WELDING 
Helmets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


2450 Series 
54EE96 


weldcap? 
44YT88 


y 


e650 Series 
35T250 


2 


Panoramaxx 
401R73 


NexGen HSL100 
2KUV3 


2406 GRAINGER. 


5 D, 
2 | 


3350 Series 


dictom ре ел ош Шр енш 54EE87 
Westwarp 6 Ш- c Pire! JACKSON 


Auto-Darkening Welding Helmets 


WESTWARD 


Ratchet headgear with removable sweatband. Include 
extra lens covers. 


Solar— Provide UV/IR protection up to shade DIN 16. 


Professional—Feature external shade control with grind 
function. 


Professional Digital—Feature digital control display. 
33N557 has 4 control buttons. Headgear can hold and 
lock. Internal slots hold magnify lens. 


LINCOLN ELECTRIC 


725S Series—Cheater lens-capable lightweight ther- 
moplastic helmet features a Grind mode and has 2 
independent arc sensors to help avoid blind spots. With 
continuously variable external shade control. Solar oper- 
ated with battery assist. Meets ANSI Z87.1, CSA. 


3350 Series—4C technology provides a large viewing 
area, and 1/1/1/1 Optical Clarity to help improve visibility 
and reduce eye strain. Solar powered. 


2450 Series—With a 28% larger field of view compared 
to similar helmets in their class, and 4C Lens Technology, 
the 2450 Series helmets help improve visibility, reduce 
eye strain, and provide real color view. With 1/1/1/1 
Optical Clarity. Solar operated. 54EE97 has 3 modes 
(welding, cutting, and grinding). 


OPTREL 


weldcap®—Comfortable lightweight cap has manual 
shade level adjustment and offers more than twice the 
field of view of most standard industry welding helmets. 
Battery operated. Meets ANSI Z87.1, AS/NZS 1337/1338. 


vegaview 2.5—Improves your vision with more than 
4-times lighter view in Light state and in Grind mode. 
Manual shade level adjustment. Solar powered with 
battery assist. Meets ANSI Z87.1. 


e650 Series—lncludes Grind Mode, continuously vari- 
able sensitivity control, and opening delay function, as 
well as PAPR respiratory protection. All functions can be 
accessed from outside the helmet. Solar operated with 
battery assist. 


e684 Series—Special cooling design with an HD viewing 
lens and adaptive auto-adjusting shade level. Includes 
PAPR respiratory protection. Battery operated. Meets CSA 
294.3 standards. 


panoramaxx—Comfortable helmet helps you improve 
awareness of your surroundings, with a panoramic 
faceshield that offers a 6-times larger field of vision than 
standard welding helmets. A special UV/IR filter provides 
truer color rendering. Solar operated, with battery assist. 


JACKSON SAFETY 


NexGen HSL100—Features 3 modes: Weld, Torch, and 
Grind. With sensitivity and delay adjustments that can be 
made with easy-to-use digital controls. Includes a built-in 
mag lens holder. Solar operated with battery assist. 


HSL 100—UItra light weight helmet is made to give you 
an unobstructed view without lifting the hood. Features a 
variable Auto-Darkening Filter, with 4 independent sensors 
and easy-to-use digital controls that allow you to make 
sensitivity and delay adjustments for different tasks and 
durations. 


Lens TIG АМР Electromagnetic Switching Item 
Description Color Graphics Shade Rating Sensor Viewing Area Speed No. 
Westward 
Solar Black = 10 35A No 3.82 in x 1.85 in Yaooo ѕес. 4UZY8 
Black = 9-13 5A No 3.82inx 1.73 in isoo sec 33N556 
Black = 9-13 5A No 3.82inx1.85in _ "ооо sec  6VKF5 
Professional Gray — 6-13 2A No 3.74 in x 3.34 in ооо sec 448225 
Graphics Blue/White 6-13 2A No 3.74 іп x 3.34 in "оо sec 448230 
Black Black 6-13 2A No 3.74 іп x 3.34 in 00 sec 33N557 
А їнї Black — 5-13 2A No 3.82 in x 2.44 in ооо sec 33N558 
Professional Digital Graphics — Black/Red/White 5-13 2A No 3.82 inx 2.44 in Vso sec 448235 
Lincoln Electric 
Tan Lone Star 7-13 5A No 3.82 in x 1.73 in "оо sec 49СЕ28 
7258 Series Black/Red/White Grunge 7-13 5A No 3.82inx 1.73 in ооо sec 40Р666 
Red/Tan aze 7-13 5A No 3.82 in x 1.73 in ооо sec 49СЕ29 
Red/Tan Bloodshot 7-13 5A No 3.82 in x 1.73in "оо sec 40Р667 
Blue/Red/White ^ American Flag 5-13 2A No 3.74inx 3.34 in ооо sec 54ЕЕ89 
3350 Series Black/Red/Silver Twisted Metal 5-13 2A No 3.74 in x 3.34 in "оо sec 54ЕЕ90 
Black = 5-13 2А No 3.74 in x 3.34 in ооо sec 54ЕЕ87 
2450D Series Black — 4, 5-13 2A No 3.82 іп х 2.44 in eso sec 54ЕЕ97 
рге 2450 Series Black = 5-13 2A No 3.82 in x 2.44 in Ysooosec 54ЕЕ96 
ptre 
weldcap® Black/Green — 9-12 — No 3.94inx1.97in %55ес — 44YT88 
vegaview 2.5 Black — 8-12 — No 3.94inx1.97in ^ Vi sec  48TR37 
6650 Series Black = 9-13 = No 3.94inx1.97in asec 357250 
e684 Series Silver — 5-13 — No 3.94 inx 1.97 in ‘Aoosec  44YT86 
Panoramaxx Black Black/Green/White 5-12 1A No 2.30inx6.30in оо ѕес 401873 
Jackson Safety 
NexGen HSL100 Black — 9-13 5A No 3.8 in x 2.35 in 6 ооов sec 2KUV3 
HSL 100 Black = 9-13 5A No 3.94inx2.36 in ооо ѕес 54/М14 
Auto Darkening Filter For Use With 
Jackson Safety WH10 HSL 100 — — — 3MNX9 
or HLX 100 Welding Helmets 
Auto Darkening Filter For Use With Jackson Safety WH10 HSL 100 or HLX 100 Welding Helmets 3MNX9 


Find even MORE on Grainger.com? 
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WELDING 
Helmets & PAPR Systems 


Find the Replacement Filters, Plates, and Magnifying Lenses you need at Grainger.com?. 


(WESTWARD sellstrom. 


Honeywell JACKSON 
EME 


Passive Welding Helmets 


and Faceshields 
WELDING HELMETS 


Flip Up Front 


Super Slim 

Super Tuff™ nylon helmets are lighter than 
fiberglass. Drop-down ratchet headgear. Super 
Kool™ helmet has coating that makes helmet 
cooler, and sheds spatter without burning. 


Super Slim 
Super Kool Tigerhood Classic 
епо 4T542 10C434 


Seamless-shell thermoplastic helmet has an 


Helmets have an impact-resistant straight top that extends 
well over the head for added protection. Adjustable ratchet 
suspension. 


extended throat to help block fumes, smoke, 
and sparks; reducing the risk of burn. With 
lift-front lens and 3C headgear. Installed shade 
10 filter lens. 100434 and 10C432 have tele- 


Confined Space Pro 
scoping lid. 2XKX9 includes loop for attaching 


Super Kool helmet coating resists weld spatter and keeps 


helmet cooler than uncoated helmets. Proprietary lens reten- hard hat. 
tion system allows easy filter, cover, and protective plate Pipeliner 
loading. Ratchet suspension. Fiberglass with neoprene strap headband. 
Lens Item i 
Description Color Shade Viewing Area Brand No. wio Series 
Welding Helmets 3 — M— алт Passive welding helmets offer a clear, unob- WH10 HSL 100 
= ac .99 In X 3.04 In estwar i 
Flip Up Front Black 10 386inx209in Westward “40273 Structed view of the weld puddle. Include 2KUV7 " 
Confined Space Pro Gray T 20 ud in Ballstrom ант polycarbonate filter. 2KUV9 has a flip front. Welding Hood 
uper Slim" Fixe ас іпх4 VÀ in ellstrom i 6FKT2 
Super Sm" Siver 10 vy in хў in Selsiom ДЕН ANSI 287.1 and CSA Compliant. 
uper Koo! liver 2Inx 4 In ellstrom 
SuerSim"280 Siver 10 2inx4 Yin — Selstrom 45-492 WELDING HOOD 
ас! .25 in x 2 in ibre-Metal П i ! 
Tigerhood Classic (тау 10 425inx2.00in Fibre-Metal 2XKX9 Leather hood with ratchet headgear is Infra-Guard 
» Gray 10 425inx2.00in Fibre-Metal 2XKX8 designed for tight or confined spaces. Cover 6 n брез 
Pipeliner® White 10 2inx 4 in Fibre-Metal 2ХКҮ1 i i 
W10 HSL2 Black 10  2inx425m Jackson Safety 2kuvg 214 filter plates (included) are easy to load. 
Кошаев 100 Black 10 4.5 in x 5.25 іп Jackson Safety 2KUV7 INFRA-GUARD FACESHIELDS 
elding Hoo 
food wiley Plates ge 10 2inx4%in__ Sellstrom__6FKT2_ Protect user from infrared and ultraviolet rays 
ntra-buard Faceshields А Қ = 
Green, 8 inH x 12 inW Selstom 18785 during oxygen/acetylene welding and cutting 
Green, 7 inH x 19 inW Selltrom 1М786 — operations. Ratchet headgear. 
© 3M PAPR System 
Miller 408M95 
Powered Air Purifying Respirator 
(PAPR) Systems and Respirators PAER yeter 


POWERED AIR PURIFYING 48WL48 


RESPIRATORS (PAPR) 
NIOSH Certified, except 49WM68 and 
32NC32. APF of 25. 


Miller—Feature a lightweight, low-profile 
blower design with integrated load-bearing 


3M—Feature side shields that 
provide improved peripheral vision, 
and an auto-darkening visor plate. 
LPR-100 HALF MASK 
RESPIRATORS 

Low-profile design fits comfortably 


е . : Half-Mask 
shoulder straps to help reduce fatigue, and under a welding helmet without Respirator 
a 9.22 sq. in. auto-darkening lens. Dual obstructing the user's view. Large 34С395 
airflow speeds allow for user adjustment exhaust valve eases breathing. Filter 
in varied work conditions. Audible and media maximizes efficiency in humid 
vibrating alarms indicate low battery and/ conditions, extending filter life. NIOSH Half-Mask Respirator 
or constricted airflow. Certified, APF of 10. 36RC60 
Mfr. Item 
Description Includes Brand Model No. 
(2) Lithium lon Batteries, (6) Prefilters, Battery Charger, Blower Assembly, Breathing Tube, Breathing Tube Cover, " А 
Comfortable Shoulder Straps, Flow Meter, НЕРА Filter, Padded Belt, Spark Guard, T94i-R" Helmet Assembly, Tool Bag Miller Electric 264573 408M95 
(2) Lithium lon Batteries, (6) Prefilters, Battery Charger, Blower Assembly, Breathing Tube, Breathing Tube Cover, A А 
PAPR Systems Comfortable Shoulder Straps, Flow Meter, HEPA Filter, Padded Belt, Spark Guard, T94i-R™ Helmet Assembly, Tool Bag Miller Electric 264575 408M96 
y (2) Lithium lon Batteries, (6) Prefilters, Battery Charger, Blower Assembly, Breathing Tube, Breathing Tube Cover, Miller Electric 261659 49WM68 
Comfortable Shoulder Straps, Flow Meter, HEPA Filter, Padded Belt, Spark Guard, T94i-R" Helmet Assembly, Tool Bag 
Auto Darkening Filter 9100X, Lithium lon Battery, Side Windows, Speedglas Welding " ғ 
. Helmet 9100-Air, Starter Kit, Storage Bag, Welding Cap, Wide Leather Belt 3M Speedglas 301101780157 — 48WL48 
PAPR Assembly with Blower Unit, Breathing Tube, Charger, Filter Cover, Flow Indicator, HE Particulate 3M 35-5401-01 32NC32 
Breathing Tube Filter, Leather Belt, Lithium lon Battery, Prefilter, Spark Arrestor 
S/M Respirator With P100 Filters Miller Electric ML00894 340395 
LPR-100 Half-Mask _ M/L Respirator With P100 Filters Miller Electric ML00895 36RC58 
Respirators S/M Respirator With P100 Nuisance Level OV Relief Filters Miller Electric ML00994 36RC59 
M/L Respirator With P100 Nuisance Level OV Relief Filters Miller Electric ML00995 36RC60 
Accessories 
Battery Charger, For Use With 3M Adflo Powered Air Purifying Respirator, Adflo Respirator 3M 35-0099-08 32NC26 
Battery, For Use With 3M Adflo PAPR Systems 3M 35-1099-07 32NC27 
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WELDING 
Fume Collectors & Extractors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Fume Extractors 


Filters not included Mtr. Item 
E " clud Description For Use With Model No. 
with all models; select Primary Filters 
primary filter pkg. based Ar Cleaner Filter Mfr. No. SETA ee F-981-1 2YFU5 
Fea arbon Filter Mfr. No. $-981-2B, SP-981-2B F-981-2A 2YFU6 
on application needs Cell Filter Mir. No. 5-987-2А T-987-1 20В/9 
Multistage filtration removes HEPA Carbon Filter — ур Mtl No. S087 28 og EM S 
smoke, dust, solvent fumes, lab HEPA Filter Mfr. No. 5-981-28, SP-981-2B F-981-3 2YFU7 
fumes and other contaminants Mir iioii 
to improve air quality in a Description, For Use With Model No. 
j E ium- Replacement Filters 
variety of small to medium | Aluminum Mesh Mfr. No. E-1400G RF-14-1 4GJR8 
Size industrial applications. 2DBV6 4 Carbon Filter Mfr. No. SP-400, SP-400-DD RF-400-3 116219 
For additional fain and dust collectors 2YFUA Mini Pleat Filter Mfr. No. 3540. SF 400-00, SP-800 E pen 
' Pleated г. No. Ғ-987- -987- 
see pages 2362 and 2408. Pleated Filter Mfr. No. SP-400, SP-400-DD, SP-800 RF-400-1 116217 
Air Flow No.of Sound H W D Mfr. Item 
Description Mount (сіт) Speeds Level dBA (in.) (in.) (in.) Color Includes Model No. 
Fume Extractors 
Are M аи Portable 800 1 тз 36 20 20' Blac 3-Stage Filter, Two 4 in dia Extractor Arm SP-800-DA 35ZW99 
Ar eg. System, For Smoke, Portable 800 1 73  36' 20 20° Вас 6 in dia Extractor Arm, 3-Stage Filter SP-800 3571098 
ER Room Ait Cleaning Portable 800 1 73 46 20 20° Blac Ambient Inlet Cover, 3-Stage Filter SP-800-AMB 352X02 
Compact Air Cleaning System, А ; к у ` { Inlet Cap, 2-Ply Ring Panel Prefilter, Clean Air Exhaust т 
For Smoke, Dust, Odors Multiple 100 to 350 Variable 66 @6 ft 1272" 1972" 12/7 Blac Deflector, Cover with 2 Extractor Arms, Filter Hold Down Grid 5-987-2А 20В/6 
реге Contaminants Bench 100 to 350 Variable 68 @ 6 ft 10" 12" 7" White 2 Extractor Arms, Inlet Cap, Mounting Brackets 5-981-28  2YFUA 
owndrart lables 
Air Cleaning System, For Smoke, Casters 400 1 70 36' 20 20 Вас Back & Side Shields, 3-Stage Filter SP-400-DD 11Y603 
Dust, Fumes, Contaminants Portable 800 1 73 36" 20" 20' Вас Ambient Inlet Cover, 3-Stage Filter SP-800-DD 352X03 
Downdraft Table Air Cleaning & Dust Collection " л " Filter Gauge, Removable Side & Back " 
System, For Smoke, Dust, Fumes, Contaminants Portable 1250 1 72 т 33 25° Blac Shields, Self-Cleaning Filter SCDD-1250 357Х04 
Dayton} z 
LINCOLN ы Q 5GWPe 
Еу Miller. 
Ceiling-Mounted 
re данін Fume Extractors 
5 LINCOLN MILLER | 
= 90 to 95% efficiency ur | 2HNR8 Automatic start/stop current Nanofiber filter technology captures 
remove E MEM E uin and sensor extracts only when needed,  SUbmicron welding particles. 
111212. extending motor life. Choose low — FILTAIRe 130—Adjustable airflow. 
owers and Auto-Off timer. Filter status indicator or high extraction settings. Includes 20-ft. power cord and 8-ft. 
helps assure max. efficiency. Use multiple units to -- гог шве пеп н . collection hose 
accommodate larger areas. Gray powder-coated ‘Replacement Filter 5 Miniflex?—Made for light-duty | 
finish. Bag Filter 2HNR9 _ 2HNTI welding applications, small size. FILTAIRe MWX—Delivers MERV 15 filters 
Air Flow Sound H W OD Item £ — inh-effiei that capture submicron weld fumes and 
Description (cfm) Level dBA (in.) (in.) (in.) Includes No. X Tractor? The high-efficiency ] р А P 
Air Cleaners, 3 Speeds STE PE polyester filter can be cleaned provide a longer holding capacity. 
2-Stage 1800/1400/1000 71 25" 25 505761" Pleated Prefilter, Primary 2HNR8 using compressed air with the FILTAIRe SWX- Designed specifically 
Media _ 30002500200 72 32° 26 sg Pocket Filter, Hardware ОМО ни : — bas 
& Remote Control rotary air jet system. Includes for welding applications with higher arc 
== 16-ft. flexible hose, 2 spare sets of — times, this telescoping-arm unit can be 
Bese motor carbon brushes, and 12-#. mounted on a wall or column. Includes 
Fume power cord. a self-cleaning filter and all mounting 
Mobiflex9—ldeal for light- to brackets. MERV 15 rated. 
Collectors medium-duty use. An internal FILTAIR? SWX-D—Similar to the SWX-S, 
» Rated at MERV 13 Spark arrestor prevents sparks but with a disposable filter, this unit is 
Collectors are suitable for low-produc- from 2. the filter. Do not designed to be used in lighter manufac- 
tion manual welding applications. Series 300 use B cutting or arc gouging turing applications with lower arc times. 
Feature spark arrestance and easy-to- 5YAK4 operations. Includes all mounting brackets. 


intajn fi Air Flow Mfr. Item 
maintain filters. peseription, _ (сїт) Includes Model Мо. 
А incoln ri 
Series 100—Fume arms have external - ee и 8 ft. Hose, Filter, НЕРА Filter, 2 
: A Miniflex® 95 Carbon Brushes, M Seal K3972-3 54RY18 
support for increased air draw. Manual arbon Brushes, Motor Seals 
пер А Adapter, 16 ft. Hose, (2) Carbon -1 56 
compressed air filter cleaning. 55/115 Brushes, Motor Seals, Filter К652-1 SGWP7 
К 4 X-Tractor 55/115 Adapter, 16 ft. Hose, (2) Carbon К652-2 5GWP6 
Series 200—Stand-alone weld booths Series 300—Compact, space- Brushes, Motor Seals, Filter 
feature simple plug-n-play setup saving units have a fork pocket NM 735 19 ft Power Cord, Filter, Flexible Hose, Relay Kit — K1653-4 49JR62 
А т : iller Electric 
Feature a large work surface, pulse base. The large air draw. Pulse filter FILTAIR 130 132 8 ft (2 in ID) Hose 300595 5FYES 
i i i i FILTAIR MWX-D 875 7 ft. Extraction Arm and Disposible Filter 951507 36XR13 
filter cleaning, and side panels. cleaning. (Disposable — 875 10 ft. Extraction Arm and Disposable Filter — 951508 36XR14 
Filter) 875 12 ft. Extraction Arm and Disposable Filter 951509 36XR15 
Air FILTAIR MWX-S 875 7 ft. Extraction Arm and Self-Cleaning Filter 951510 36XR10 
Flow — Input Mfr. Item (Self Cleaning 875 10 ft. Extraction Arm and Self-Cleaning Filter 951511 36XR11 
(cfm) Voltage Includes Model No. Filer 875 12 ft. Extraction Arm and Se Cleaning Filter 951512 36XR12 
Series 100, Portable FILTAIR SWX-S 875 Filter, 12 ft. Extraction Arm, Mounting Brackets, Gauge 951518 49WM46 
150  110V (1) 2іпх 15 # Нех Hose and Flared Cone Attachment 0130 — 45WD29 3-4.5 ft Extraction Arm, Blower, Disposable 
110V (1) 6 in x 10 ft Fume Arm with Light 0110  45WD24 FILTAIR SWX-D 875 Filter, Filter Cabinet, High-Efficiency Filter, 951619 484X72 
750 — 110V (1) 6 in x 12 ft Flex Hose with Light G112  45WD26 Minihelic Filter Gauge, Mounting Brackets 
110V 26 in x 14 in Fume Arm with Light 6111  45WD25 Miller Accessories 
1200 110V 2) 6 in x 10 ft Fume Arm with Light G121  45WD28 For Use With FILTAIR 130 
110V (1) 8ft x 10 ft Fume Arm with Light G120 451027 Collection Hose, 17 ft L x 194 in dia 300672 SFYFO 
Series 200, Booth Collection Hose, 34 ft L x 194 in dia 300673 5ҒҮҒІ 
2000 — 460V eTech Controls, Minihelic Filter Pressure Gauge $220 134907 Replacement Filter, 12 in H x 8.5 in dia, 31 sq ft Media 301267 SFYF2 
Series 300, Space Saver Flexible Funnel Nozzle, 5 in Wide with Magnetic Base 300668 5FYF3 
Floor Mount For Use With FILTAIR MWD-X 
1500 4801 — S310 БҮАК4 Nanofiber Cartridge Filter, 490 sq ft Media 300539 4VDJ8 
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WELDING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Blankets, Pads & Accessories 


Welding Blanket 
1UYD3 


High Temperature Material riman- 


Welding Blankets, Rolls and Pads 


Welding Blankets—Use to protect workers and equipment from intense heat, 
flame, welding sparks, and molten metal splash. 


77711) Ші temp 


Welding Blanket Rolls—When you need extended lengths or other custom 
size blankets, this economical solution can be cut to length. 


Welding 


Welding Pads—Welding pads are made with 1" of high-heat insulation, Blanket nol Welding Pad 
i М n 5PGU1 5PGX2 
encased by a solvent-, abrasion, and puncture-resistant material. Can be used 
as kneeling pads, heat shield when working on hot vessels, and for insulating. 
Material Item Material Item 
Width Height Weight Thickness Color Brand No. Width Height Weight Thickness Color Brand No. 
Welding Blankets, With Grommet Welding Blankets, Without Grommet 
Uncoated Fiberglass, 1,000°F Carbonized Fiber, 1,800°F 
4ft 18 oz/sq уі 0.035 іп ап Westward 228492 1ft6 in 1#6іп 1607/50 yd 0.15 in Black Steiner 6NE19 
4ft 18 oz/sqyd 0.035 in an Steiner 6NE13 4ft 16 oz/sq yd 0.15 in Black Steiner 3WE70 
4ft 32 oz/sq yd 0.08 in White Westward _ 22RN80 6ft 4ft 24 oz/sq yd 0.25 in Black Steiner 29PF28 
4ft 32 oz/sq yd 0.08 in White Steiner 1H173 6 fi 16 oz/sq yd 0.15 in Black Steiner 3WET1 
6ft [] 180z/sqyd 0.035 in an Westward _ 22RN93 6 fi 24 oz/sq yd 0.25 in Black Steiner 29PF29 
6 180z/sqyd 0.035 in an Steiner 6NE14 6 16 oz/sq yd 0.15 in Black Steiner 3WET2 
6 32 oz/sq yd 0.06 in Orange Steiner 29PF49 8ft 6 240z/sqyd 0.25іп Black Steiner 29PF30 
6 320z/sqyd 0.08іп White Westward 22RN81 8 16 ozsqyd  0.15in Black Steiner 36RD65 
6 32 oz/sq yd 0.08 in White Steiner 1H172 10 8 16 oz/sqyd X 0.15in Black Steiner 1UYD3 
6 18 oz/sqyd 0.035 in Tan Westward _ 22RN94 10 ft 16 oz/sqyd 0415іп Black Steiner TUYD4 
6 180z/sqyd 0.035 in an Steiner 6NE15 Welding Blanket Rolls 
6 32 oz/sq yd 0.06 in Orange Steiner 29PF50 Uncoated Fiberglass, 1,000°F 
6 32 oz/sq yd 0.08 in White Westward 228ВМ82 3ft3in — 16 oz/sq yd 0.04 in Pin Westward 22ВМ98 
8ft 6 32 oz/sq yd 0.08 in White Steiner 1H171 150 5 18 oz/sq yd 0.03 in Tan Westward 22RN99 
8 180z/sqyd 0.035 in an Westward _ 22RN95 5 18 oz/sq уі 0.035 іп ап Steiner 5JE12 
8 18 oz/sq y 0.035 in Tan Steiner 6МЕ16 Acrylic Coated Fiberglass, 1,000°F 
8 32 oz/sq yd 0.08 in White Westward 22ВМ83 150 3ft3in — 160z/sqyd X 0.016 in Pin Steiner 3FKT4 
8 32 oz/sq yd 0.08 in White Steiner 5UZ16 5 16 oz/sqyd — 0.016 in Pin Steiner 54ТА75 
6 180z/sqyd 0.035іп ап Westward 22ҺМ96 Silicone Coated Fiberglass, 1,000°F 
6 18 oz/sqyd 0.035 in Tan Steiner 6NE17 150 3 32 oz/sq у 0.04 іп Red Westward ^ 22RP01 
6 32 oz/sq yd 0.08 in White Westward 22RN84 5 32 oz/s р 0.035 іп Red Steiner 54ТА74 
6 32 oz/sq yd 0.08 in White Steiner 1H174 Silicone Coated Fiberglass, 1,750° 
10# 8 18 oz/sqyd 0.035 in an Steiner 36RD68 75 f 3ft3in 32 oz/sq y 0.032 in Red Hi Temp 5PGUO 
8 28 oz/sq yd 0.05 in Black Steiner 36RD67 5 32 oz/sq y 0.032 in Red Hi Temp 5PGU2 
10 180z/sqyd ^ 0.035 іп an Westward 22ВМ97 150 3ft3in 3207/54у4 0.032іп Red Hi Temp 5PGT9 
10 18 oz/sqyd 0.035 in an Steiner 6МЕ18 5 320z/sqyd 0.032 in Red Hi Temp 5PGU1 
10 32 oz/sq yd 0.08 in White Westward 22ВМ85 Carbonized Fiber, 1,800°F 
10 32 02/50 yd 0.08 in White Steiner 5UZ15 501 4 16 oz/sq уі 0.15 іп Black Steiner 3FKT6 
Acrylic Coated Fiberglass, 1,000°F 50 у 4 16 oz/sq yd 0.15 in Black Steiner 3FKTS 
4 28 oz/sq yd 0.05 in Black Steiner 1H169 Silica Cloth, 1,800°F 
6ft 4 28 0z/sqyd ^ 0.051 in Black Westward _ 22RN86 150 3 18 oz/sq уі 0.03 іп Тап Steiner 3FKT3 
6 28 oz/sq yd 0.05 in Black Steiner 1H168 Welding Pads 
6 28 oz/sq yd 0.051 in Black Westward 22RN87 Silicone Coated Fiberglass, 1,750°F 
6 28 oz/sq yd 0.05 in Black Steiner 1H167 ift 1ft3in 3207/50уа 1.0 in Red Hi Temp 5PGW2 
8 ft 6 28 о7/54у4 ^ 0.051 in Black Westward 22ВМ88 ift3in 32 oz/sqy 1.0 in Red Hi Temp SPGW3 * 
8 28 oz/sq yd 0.05 in Black Steiner 5UZ18 2 32 oz/sq y 1.0 in Red Hi Temp 5PGW4 
8 28 oz/sqyd 0.051 in Black Westward _ 22RN89 2f 2 32 oz/sq yd 1.біп Red Hi Temp SPGW5 * 
6 28 oz/sq yd 0.05 in Black Steiner 1H170 4ft 32 oz/sq yd 1.0 in Red Hi Temp 5PGW6 
6 28 oz/sqyd 0.051 іп Black Westward _ 22RN90 4% 32 oz/sq yd 1.0in Red Hi Temp SPGW7 * 
10 ft 10 240z/sqyd 0.035 in Amber Tillman 54ЕҒ48 2 ft6 in 2ft6in 32 oz/sq yd 1.0in Red Hi Temp 5PGX0 
10 28 oz/sq yd 0.05 in Black Steiner 5UZ17 2ft6in 32 7/50 yd 1.0 in Red Hi Temp 5PGXi * 
10 28 oz/sq yd X 0.051 in Black Westward _ 22RN91 3ft 3ft 32 oz/sq yd 1.0 in Red Hi Temp SPGX2 
Vermiculite Coated Fiberglass, 1,200°F 5 ft 5 ft 32 oz/sq yd 1.0 in Red Hi Temp 5PGX3 
6 ft 6 26 oz/sq yd 0.05 in Black Steiner 29PF55 6ft 32 oz/sq yd 1.0 in Red Hi Temp 5PGX4 
8t 6 26 oz/sq yd 0.05 in Black 5 einer 29PF56 6ft 61t 32 oz/sq yd 10in Red Hi Temp 5PGX6 
8 ft 26 oz/sq yd 0.05 in Black einer 29PF58 * Staili ji 
10ft 10 58 osse yd — 0.05 in Black Steiner 29PF59 ааа 
Silicone Coated Fiberglass, 1,750°F 
5ft 5ft 320z/sqyd 0.032 in Red Hi Temp 5PGVO 
6ft 5 ft 320z/sqyd 0.032 in Red Hi Temp 5PGV1 
6 ft 32 oz/sq y 0.032 in Red Hi Temp 5PGV2 
8 ft 6 ft 320z/sqyd 0.032 in Red Hi Temp 5PGV3 
10ft 8ft 32 о2/54у4 0.032 in Red Hi Temp 5PGV4 
10 ft 32 oz/sq y 0.032 in Red Hi Temp 5PGV5 
Welding Strip 4 
Curtains "STEINER. 
8"W PVC strips protect individuals 
outside welding area from spark, spatter, 
and arc flash, while still permitting 
access. Available with universal mount 
22RP02 ШІ kemp for doorways, or with pipe mount clamps 
WESTWARD Ho Temperature Material for hanging from pipe up to 2" dia. 
В Pipe Wrap P CHOOSE: Item 
Welding Width Height Thickness Color No. 
| Includes hooks and Transparent PVC 
Umbrellas elastic strapping to Universal Hardware _ 
i 6ft 6% 008іп 11591 
| secure around pipes. 6ft 008 J1595 
Made of flame-retardant cloth | они нет aft ЕП 008 in Ате, Вие 1506 
i i ei i ickness Мо. t .08 in 4 
and can be tilted to the desired ‹ Pink Silicone Coated 10ft gs —0.08 in 11587 
position. Withstand temps. up to N Fiberglass, ШШЕ) ie Pipe Mount Hardware 
150°F. Meet NFPA 701. in 0 in 6ft 6ft 008іп J1592 
S "if 10m SPGY0 | gp 6ї 0.0811 1600 
Protective Item аң  8in 1.0іп  5PGX8 8ft 0.08іп Amber,Blue J1601 
Color Height Width No. 18 1.0in  5PGY1 10 ft 6ft  0.08in J1599 
Blue git 6ft6in 22RP02 5ft 8in 1.0in  5PGX9 8ft 0.08іп J1602 41591 
Red 98 6ft6in 22RP03 8ft 1ft 1.0іп  5PGY2 Clamp Pipe Mount for Strip Doors 3KMK6 
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WELDING 
Curtains & Screens 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Screen 
J4043 Screen w/ 
Window 
Curtain w/Window 29PF20 
36J649 
Curtain Wall 
3FKP9 
"STEINER 
Screens, Curtain Walls and Booths 
Screens, walls, and booths help safely Curtain Walls and Booths—Track 
confine hazardous sparks, arcs, or open and roller Curtain Walls provide good 
flame in open areas, where there is no protection, while maintaining easy 
place to hang a curtain. access. Kit includes curtain, 18-ga. 
Curtain А ` 
J4038 Screens—Easy-to-assemble kits steel track; rollers; and suspenision 
: ; ; mounting hardware. 4-sided Welding 
include flame- and heat-resistant sides : im 2 
_ and a sturdy, freestanding steel frame Booth Kit enclosures have one side with 
pee eal i ' a sliding curtain wall and 3 fixed sides. 
H6751 Material > CHOOSE: Item 
Width Height — Weight Thickness Color Brand No. 
Screen 
Transparent Vinyl, 150°F 
4ft 13 5254 vd 04 іп Yellow, бту. Огапде mE HS id 
oz/sq yd .013 in ue einer 
“STEINER. (WESTWARD WESTWARD ШІ temp 6ft 6ft 43 7sqyi 0.014 in Yellow, Orange Gray Steiner H6756 * 
10ft 13 ог/ѕд уй 0.014 іп Сгау Steiner H6758 ” 
Welding Curtains and Rolls SH on 1290504 0019 п Yelow Orange, Gray “Белі — BEST 
Е . B А ft 07/50 yd .014 in ellow, Orange einer E 
Curtains—Use to enclose robotic welding cells and other welding work Transparent Vinyl HD, 150*F . IX Gro Sia 
areas to create a customized, enclosed space and help protect personnel and ан OU ОЛЫП Yelow Gray, Orange Stener ДЕРІ 
equipment from welding sparks, spatter, and slag. Silicone Coated Fiberglass Өй on 10020097 0014n Yellow, dme ane LOGE 
Curtains have one grommet on each corner. 101 3 ous 001 in var E 0 E einer H6759 
" : ; 02/5 in ellow, Gray, Orange einer 
Curtain Rolls—When you need extended or other custom sized curtains, 88 omn 36 ozsa yd 0.04 in Е gra x Steiner 29PF36 
this economical solution can be cut to size. Curtain Rolls With Grommet have i tack s payd _ 0.014 п Yellow, Orange Steiner  — Н6759 
grommets on 12" centers on one side. 6f 4ft 12 0754Уу4 0.0251п Olive Steiner 507189 * 
Material P CHOOSE It 8ft 6 12020 d 0.075 in ne einer НЕЕ : 
ateria : em ft 07/$ .025 in ive einer T970 
Width Height Weight ^ Thickness Color Brand No. 10 E, ED SEHE 0.025 in Olive Steiner 29PFA3 * 
urtains Cotton Duck HD, 
Transparent Vinyl, 150°F gt —4ft__12 oz/sqyd 0.025 п Olive Steiner БКМК f — 
ft oz/sq y .014 in ray teiner 12 oz/sqyd 0.025 іп Olive Steiner 5KNK9 
4f 07/50 y .014 in ellow, Orange teiner 8 fi 6ft 12 oz/sq yd 0.025 in Olive Steiner 5KNLO 
02/54 yd .04 in range teiner 10 ft 12 oz/sqyd 0.025 in Olive Steiner 29PF47 
6ft 6 fi 13 oz/sqyd 0.014 in Yellow, Orange, Gray Steiner Н6753 Transparent PVC, 150*F 
02/6 .04 in range teiner 4 fi 13 oz/sq yd 0.014 in Yellow, Red, Gray, Blue Westward J4041 
gfi i3oz/sqyd 0.014 in Gra Steiner H6754 6 fi 6ft 13 oz/sq yd 0.014 іп — Yellow, Red, Gray, Blue Westward J4042 
8 ft 6f 13 oz/sqyd 0.014 in Yellow, Oran e Steiner H6754 Т 13 oz/sq yd 0.014 in Blue Westward J4043 
36 oz/sqyd 0.04 in Orange Steiner — 29PF39 13 oz/sq yd 0.014 in Yellow, Red, Gray Westward J4043 
tt  8ft  13ozsqyd 0.014in Orange Steiner — 38RL39 “Screen With Window 
Cotton Duck, 350°F Cotton Duck HD, 350°F 
6ft 44 i20z/sqyd 0.025 in Olive Steiner 5UZ09 6 fi 6ft 12 oz/sq yd 0.025 in Olive Steiner 29PF19 
6f i20z/sqyd 0.025 in Olive Steiner 31074 8 fi 12 oz/sq yd 0.025 in Olive Steiner 29PF20 
gfi 02/54 y .025 in ive teiner Acrylic Coated Fiberglass HD, 1,000°F 
ransparen 6 fi 6ft 16 oz/sq yd 0.016 in Red ‘Steiner 29PF23 
6 oz/sq yd .014 in ellow, Red, Gray, Blue estwar! 8 fi 16 oz/sq yd 0.016 in Red Steiner 29PF24 
Т 13 oz/sqyd  0.014in Yellow, Red, Gray, Blue Westward J4039 Accessories 
Eki 07/5 .014 in ellow, Red, Gray, Blue estwar! 2-Panel Connector for Heavy-Duty Screens Steiner SKNNO 
Silicone Coated Fiberglass, 1,200°F 2-Panel Connector for Pro e0 creens? Classic, Pkg. of 2 Steiner 3KMKS 
5f 5ft 200z/sqyd 0.021 in range Hi Tem 5PGV6 Caster Leg for Heavy-Dut ty Screens, Tea. Steiner 5KNN5 
Т 200z/sqyd 0.021 in Orange Hi Tem 5PGV7 . Casters for Heavy-Duty Screens Steiner 5KNN3 
6 20 oz/sqyd 0.021 in range Hi Tem 5PGV8 = {or Hea -Dut Screens, w/Lock Steiner EL 
ЕШ 200z/sqyd 0.021 in Огапде Hi Tem 5PGVO urtain S-Hooks, Pkg. of einer 
8 100 — 200z/sqyd — 0.021 in range Hi Tem SPGWO Re lacement eld-View" "WI СОС Steiner 29PF27 
10 12ft  200z/sqyd 0.021 in Orange HiTemp — SPGW1 er Trea 
urtain With Windows Plain Bearing 
Acrylic Coated Fiberglass, 1,000 T Casters for Protect-O-Screens® Classic, Pkg. of 4 Steiner 5UZ25 
6ft 02/5 -910 in гапде/не teiner Material > CHOOSE: Item 
8 Т 02/54 yd -910 in range/Hel teiner — 29PF26 — t width Height Weight ^ Thickness Color Brand No. 
Я атре ————"s ising 29pFZ1— urtain Ма! 
6ft 0 eno ee et: ant PEST Vinyl Laminated Polyester, 150°F 
8 2 oz/s „Чо In ive/Urange teiner 6 ft 8 ft 13 0z/sqyd 0.014 in  Blue/Yellow ^ Steiner ЗҒКР9 
icone boated Fiberglass. 10 ft 130z/sqyd 0.014іп Blue/Yellow Steiner 3FKR2 
6 2 8 ү Ш iem EIS i ШЕ 8ft 13 о7/54у4  0.014in В TAE ow Steiner 3FKR3 
8ft 9 ft 130z/sqyd —0.014in X Blue/Yellow einer ЗЕКВ4 
‘Curtain Rolls, Without Grommet 10ft — i30z/sqyd  0.014in  Blue/Yellow Steiner‘ 3FKR5 
їпсопе Goated Fiberglass. 8 ft 13 oz/sqyd  0.014in _Blue/Yellow Steiner 3FKR6 
150 ft 02/5 ІП ІП сет 10 ft 9ft i3oz/sqyd  0.014in  Blue/Yellow ^ Steiner 3FKR7 
Шетпе Coated Fi ce 50) ІП ІП | Тет — WU 13 oz/sqyd  0.014in  Blue/Yellow ^ Steiner 3FKR8 
urved Curtain 
150 ft 02/5 ІП range | Tem -Vinyl Laminated Polyester, 150°F 
02/5 ІП range | 'em 13 о2/54у4  0.014in  Blue/Yellow ^ Steiner 3FKR9 
urtain Rolls, With Gromme 4ft T i3oz/sqyd  0.014in Blue/Yellow ^ Steiner ЗЕКТІ 
Cotton Duck, 150°F ауада т Is Gre — 10 ft 13 о754у4  0.014in —Blue/Yellow ^ Steiner ЗЕКТ2 
ooth Ki 
ransparent Vin Transparent PVC, 150°F 
02/5 .014 in ellow, Orange. teiner 6f i3oz/sqyd 0.014 in Red, Yellow Westward J4046 
Transparent PVC, 150°F : 8 ft 13 oz/sqyd 0.014іп Ве, Yellow Westward J4047 
15 ft 5ft 13 oz/sqyd_ 0.014 іп _Orange/Yellow, Red, Gray, Blue Westward .4044 * 34" Square tube frame. f 1" Square tube frame. $ 1" Round tube frame. 
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WELDING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Welding Carts & MIG Welders 


" LINCOL! WeldScoot 
(Huot) Miller. Cart 


Welding Carts, Cabinets, and Trailers aut 


Conveniently provide mobility and easy maneuverability of welding supplies and equipment to most jobsites. 


Item 
Description Material | Cylinder Holder Series For Use With No. 

Westward 

Welding Cart w/Cylinder Strap — Steel 73964 in =. Welders 19D985 

Welding Cart With Drawers Steel 10% in — Welders 190984 

Huot 

WeldScoot Cart, Red — 20,40 or 80 cufttanks ^ WeldScoot Tank & Accessories, Welder 20UH11 

WeldScoot Cart, Blue — 20, 40 or 80 cu ft tanks WeldScoot Tank & Accessories, Welder 20UH12 

Lincoln Electric 

Welding Cart For Welders Steel = — Lincoln Electric's Wire feed / MIG Welders 6JDT2 

" Lincoln Electric's AC-225C, SP-140T, SP-180T, 

Utility Cart For Welders Steel — — POWER MIG(R) 140C, POWER МІС 180C 6JDU6 

Miller Electric 

Running Gear/Car = = ArcArmor 907612, 907614, 907693, 917613 31MJ89 

Running Gear And E m Millermatic i Mi А 

Cylinder Rack Cart 130, Maxstar 152, And Maxstar 91, Econotig, Millermatic 130 17572 

Running Gear Cart For = = = Gas LP Bobcat and Trailblazer Models 29РЕТ2 

Moving Large Welders R ing G 
Running Gear Steel — Bobcat Trailblazer Gas LP Bobcat and Trailblazer Models 49WM57 S Gai rete 
Running Gear With i ylinder 
Cylinder Rack Steel 10% in Axcess 450 Dual Feeder 49WM59 Rack Cart 
Two Wheel Trailer Steel Not Included Bobcat Trailblazer Gas/LP Bobcat and Trailblazer 54РК50 12572 


Miller 
2GPJ9 


Hobart 


132834 % 


MOQ 


Lincoln 
19R742 


Miller. 


WELDERS 


MIG Welders 


= Single-phase except where noted 
= Flux-Cored Welding (FCAW), MIG 
Welding (GMAW) processes 


ЖЕЛІГІ Welder Kit Package Includes 
obar 
Hendler 0.030 in. (0.8mm) Contact Tips, 10 ft. Work Cable with Clamp, Comfortable 10 ft. HR-100 Gun, Dual-Gauge Regulator 
140 MIG Package with Gas Hose, Quick Select Drive Roll for 0.024 in. (0.6mm) or 0.030/0.035 in. (08/0.9 mm) Solid Wire, and 0.030/0.035 
in. (0.8/0.9 mm) Flux-Cored Wire, Sample Spool of 0.030 in. (0.8mm) Self-Shielding Flux-Cored Wire 
MiG/Aluminum Package 0.030 in. Contact Tips, 10 ft. Work Cable with Clamp, Comfortable 10 ft (3m) HR-100 Welding Gun, Dual-Gauge 
Handler 9 Regulator with Gas Hose, Sample Spool of 0.030 in. Self-Shielded Flux Cored Welding Wire 
190 MIG Package 0.030 in. Contact Tips, 10 ft. Work Cable with Clamp, Comfortable 10 ft. H100S4-10 Welding Gun, Dual Gauge 
9 Regulator and Gas Hose, Sample Spool of 0.030 in. Self-Shielded Flux Cored Welding Wire 
IronMan MIG Package w/ 0.030 and 0.035 in Dual Groove Drive Roll, 10 ft. Work Cable with Clamp, 15 ft. 200 amp MIG Gun, 5 ft. 
240 Running Gear Gas Hose, Built-in Running Gear/Cylinder Rack, Contact Tips, Regulator/Flow Gauge 
Lincoln Electric 
0.025 - 0.035 in. wire diameter dual track drive roll for MIG and flux-cored welding (KP2948-1), 0.025 in & 0.035 in contact tips, Gas nozzle for MIG welding 
Easy-MIG (КН725), Gasless nozzle for Flux-Cored welding (KH726), Harris 3000290 Gas Regulator (525805) and 52 in. hose (519303) for use with Ar/CO2 or C02 gases, 


140 MIG/Flux-Cored Package Magnum 100L gun and 10 ft cable assembly with brass connection and 4-pin MS-Type connection for trigger control (K530-6), Sample spool of .025 in. (0.6 mm) 


diameter SuperArc L-56 premium MIG wire, Sample spool of .035 in. (0.9 mm) diameter Innershield NR-211-MP flux-cored wire, Work clamp and 10 ft. cable 


MIG/Aluminum Package Dual Cylinder Mounting Kit, Gas regulator and hose kit for argon blend gases, Magnum PRO 250L 
Power w/Running Gear MIG Gun, Magnum PRO 250LX Spool Gun, Work clamp and 10 ft cable 
Meat ien ШП Dual Cylinder Mounting Kit, Gas regulator and hose kit for argon blend gases, Magnum PRO 2501. MIG Gun, Work clamp and 10 ft cable 
IB re dd 10 ft Work Cable with Clamp, Gas Regulator, Magnum? PRO 250L Welding Gun 
Miller Electric 
Deltaweld MIG Package w/ (2) Bernard BTB Guns 300 A, 0.035/0.045 in. V-groove Drive Rolls, ArcConnect Control/Motor Cable 
350 Dual-Wire Feeder 9ft., Deltaweld 350 Running Gear/Cylinder Rack, Intellx Pro Dual Wire Feeder 
MIG/Aluminum Package 10 ft (3 m) Work Cable and Clamp, 15 ft. (4.5 m) 250-Amp MDX-250 MIG Gun with Bernard AccuLock MDX Consumables, Dual Cylinder 
Millermatic w/Running Gear Rack, Extra Contact Tips, Reversible Drive Rolls, Spoolmatic 30A #130831, Two Argon Mix AENEA Gauges and One Hose 
252 MIG Package w/ 0.030/0.035 in Reversible Drive Rolls, 10 ft (3 m) Work Cable and Clamp, 15 ft (4.6 Di 250 Amp M-25 MIG Gun, Argon Mix Regulator/ 
Running Gear Flow Gauge and Hose, Extra Contact Tips, Factory-installed Running Gear with EZ-Change(TM) Single Low Cylinder Rack 
Maximum Wire Item 
Input Voltage (Nominal) Rated Output Duty Cycle Maximum Wire Diameter Feed Speed For Wire Type Welder Kit Package No. 
Hobart 
Handler 140 Series 
120V 90 A Q 20% 0.035 in (Flux-Cored), 0.035 in (Solid) 700 in/min Flux-Cored, Solid MIG Package 4TY18 
Handler 190 Series 
0.035 in (Aluminum), 0.035 in v A " А i 
240V 130 A Q 30% (Solid), 0.045 in (Flux-Cored) 740 in/min Aluminum, Flux-Cored, Solid MIG/Aluminum Package 56LF07 
0.035 in (Solid), 0.045 in (Flux-Cored) 1740 in/min Flux-Cored, Solid MIG Package 132834 


IronMan 240 Series 
240V 200 A @ 60% 0.045 in (Flux-Cored), 0.045 in (Solid) 700 in/min Flux-Cored, Solid MIG Package w/Running Gear 6DLV9 

Lincoln Electric 

Easy-MIG 140 Series 


120V 90 А @ 20% 0.035 in (Flux-Cored), 0.035 in (Solid) 500 in/min Flux-Cored, Solid MIG/Flux-Cored Package 3LVR8 
Power MIG 256 Series ee т PACK 
.045 іп (Flux-Cored), %64 in in/mi ; , ; uminum Package 
240V, 208V 250 A Q 40% (Aluminum), % in (Solid 700 in/min Aluminum, Flux-Cored, Solid w/Running Gear 9 19R743 
240V, 480V, 575V 0.045 іп (Flux-Cored), %4 in (Solid) 700 in/min Flux-Cored, Solid MIG Package w/Running Gear 198742 
Power MIG 260 Series 
240V, 208V, 480V, 575V 250 A @ 40% — 700 in/min Flux-Cored, Solid MIG Package w/Running Gear — 61UX94 
Miller Electric 
Deltaweld 350 Series 


240V, 480V Ы Ы Sa in 780 in/min Flux-Cored, Solid MIG Package w/Dual-Wire Feeder 617065 * 


Millermatic 252 Series 


0.045 in (Flux-Cored), 0.045 in in/mi ; 2 ; MIG/Aluminum Package 
240V, 208V 250 A @ 40%, 200 A @ 60% (Solid), Ив in (Aluminum) 700 in/min — Aluminum, Flux-Cored, Solid w/Running Gear 56\73 
0.045 in (Flux-Cored), 0.045 in (Solid) 700 in/min Flux-Cored, Solid MIG Package w/Running Gear 2GPJ9 


*Three-Phase. 
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WELDING Scan. Order. Done. === 
Wire Feeders, MIG Guns & Consumables Details on page A1. = % 


MIG Wire Feeders 2 


Wire Feeder Series Compatible with Welder Series 
Lincoln Electric 
FlexFeed 84 Dual 


FlexFeed 84 Single _ Flextec 350Х, Flextec 350X PowerConnect, Flextec 500X, Flextec 650X, Idealarc DC400, Idealarc DC600, Invertec V350 Pro 
LF-74 
Miller Electric 
20 Series CP-302, Deltaweld 350, Deltaweld 500, Dimension 650, Invision 352 MPa, Invision 450 
MPa, XMT 350 CC/CV, XMT 350 MPa, XMT 450 CC/CV, XMT 450 MPa 
Lincoln SuitCase 8RC SuitCase 8RC 

61UX77 Maximum Maximum Maximum 
Input Rated Output Wire Feed Spool Spool Item 
For Use With Series Voltage — Duty Cycle Maximum Wire Diameter Speed Diameter Weight No. 


Lincoln Electric 


Benchtop, 4-Roll 
FlexFeed 84 Dual 24 VAC — 600A @ 60% 0.12 in (Flux-Cored), 942 in (Solid) 500 іп/тіп 12 іп 6018 610Ү30 
Constant Voltage DC Power Source FlexFeed 84 Single 24 V AC 600 А(2 60% 0.12 in (Flux-Cored), %22 in (Solid) 500 іп/тіп 12іп 4410 610/29 
LF-74 24VAC 600A 60% віп (Solid), % in (Flux-Cored) 800in/min 12іп 6010 610Х77 
Miller Electric 
Benchtop, 2-Roll 
Constant Voltage DC Power Source 20 Series 24VAC 500A @100% — *&in(Flux-Cored), 6 іп (Solid) 750in/min ^ 18 in 6015 1494075 
Benchtop, 4-Roll 
Constant Voltage DC Power Source 20 Series 24VAC 500А @ 100% 56а іп (Flux-Cored), 96а in (Solid) 750in/min 18іп 600 ^ 61TC66 
Portable, 2-Roll 
Constant Voltage DC Power Source — SuitCase RC 24VAC 400A @ 60% 5 іп (Flux-Cored), 6 in (Solid) 700 in/min 8in 1411 5GWK5 


. LINCOLN 8 (2 
General Purpose MIG Guns XBERNARD (ecic) Miller 
5 Bernard—Feature a Lincoln Electric—6JDU7 features an abrasion- Miller Electric—Ball-and- 
РРР rotatable neck tube. resistant, extruded rubber jacket for long cable life. ^ socket rear swivel allows for 
49JR58 has a chrome-plated gun tube that keeps a free range of motion. 
splatter from clinging to the tube for long life. 
Neck 
Maximum Maximum | Cable Handle Tube For Rear Item 
Series Current Wire Diameter Length Duty Cycle For Gas Type Type Angle For Wire Type Tip Series Connection Type No. 
Bernard 
BTB-B Series 300 A 0.045 in 15# 60%, 100% (002 (Carbon Dioxide), Mixed Gas Curved 45° Solid Centerfire Miller-Compatible 112519 
_— 400А 0.045 in 15# 60%, 100% ^ CO2 (Carbon Dioxide), Mixed Gas Curved 45° Solid Centerfire Miller-Compatible 117521 
incoln Electric 
Magnum 100L 100A 0.035 in 10 ft 40% C02 (Carbon Dioxide) Straight 609 — Flux-Cored, Solid Мадпит 100A 4-Ріп MS Type — 6JDU7 
Magnum Pro250L 250A 0.045 in 10 ft 100 % Mixed Gas Curved 45% Flux-Cored, Solid Magnum Pro 350A  Lincoln-Compatible 49JR58 
iller Electric 
MDX-250 250A 0.035 in 15ft 60%, 100% С02 (Carbon Dioxide), Mixed Gas — Straight 50° — Flux-Cored, Solid Ассиіоск MDX Miller-Compatible 494D62 
250A 0.045 in 15ft 60%,100% (02 (Carbon Dioxide), Mixed Gas — Straight — 50? — Flux-Cored, Solid Ассшоск MDX Miller-Compatible 494063 
= 4" spool capacity Lincoln Electric—The full travel mechanical trigger, Miller Electric—Feature a 
= For argon gas and — 10-ft. gun cable, control harness, апа gun connector two-stage trigger and spool 
aluminum wire ease connecting the gun to a welding machine. canister that rotates 180°. Miller 
Maximum Maximum Cable Duty Maximum Item 
Series Current Wire Diameter Length Cycle Wire Feed Speed For Rear Connection Type No. 
Lincoln Electric 
Magnum Pro 10056 130A 0.035 in 10 ft 30 % 550 in/min Lincoln-Compatible 49JR60 
Miller Electric 
Spoolmatic 15 200 A 0.063 in 15 ft 100 % 875 in/min Miller-Compatible 5GWK8 
Spoolmatic 30 200 A 0.063 in 30 ft 100 % 875 in/min Miller-Compatible 5GWK9 
Maximum Maximum For Rear 
Q Cooling Maximum Wire Cable Wire Feed Handle Connection Item 
Push-Pull Guns Method Current Diameter Length Speed Type Type No. 
" Miller  XB-Auma-Pro j 
= 100% duty cycle . | Air-Cooled — 300A 0.063 in 150 900in/min Curved c Miller p 60JK82 
= For argon gas and aluminum wire - — - MI 
XR-Pistol XR-Aluma-Pro offers quick access to the Water-Cooled 400A 0.063 іп 25% 900 іп/тіп Straight Compatible 61TC63 
power! drive assembly and the removable head tube. wem See eee 
XR-Pistols feature an adjustable gun barrel, _ ^00 dst Шш ену M Compatible 
trigger hold, and replaceable feed cable liner. Water-Cooled 200A 0.063іп  15ft 875іп/тіп Pistol Grip Compatible 5GWL2 
Maximum Drive For Item 
For Wire Feeder Series Includes Wire Diameter Roll Type Wire Туре Мо. 
LINCOLN 8 Lincoln Electric 
[ ELECTRIC ) P à 2 Drive Rolls " " 
қ ; ; ; 0.03 in V-Groove olid 6JDX4 
“с> Activ8, LF-72, LN-25 Pro, LN-25X, Power Feed 25M Wire Inlet Guide 0.045 in V-Knurl  Flux-Cored -6JDYU 
4 Drive Rolls 
Mill 6JDX4 AutoDrive 4R100, opine 4R220, DH-10, FlexFeed 74 HT, FlexFeed 84 é 0.035 in V-Groove Solid 610Ү39 
шег Dual, FlexFeed 84 Single, LF-74, LN-10, Power Feed 10M, Power Feed Wire Inlet Guide А Я А 
. А ШЕШЕ Power Feed 108, Power Feed 84 Dual, Power Feed 84 Single 0.063 in V-Groove Solid 610Ү41 
iller Electric 
Drive Roll Kits 2 Drive Rolls 
ПЕЕ А 3: 22 Series, 32 Series, 52 Series, Millermatic Reach, SuitCase Wire Inlet Guide 0.035 in V-Groove Solid 12621 
Included wire inlet guide positions теки, ЛС 507258 12/5, 5шіСаве BRC, SuitCase 8/5 0.047in V-Knul  Flüx-Cored 380543 
i iti i rive Rolls 
pis: as it is fed into a MIG gun Axcess Series, 0-74 MPa Plus, D-74D, D-74S, PipePro Dual DX, PipePro Antiwear Guide, Intermediate 0.047 in U-Groove Aluminum 386540 
during welding. Single, PipePro Single DX, S-64, S-74 MPa Plus, S-74D, S-74 Guide, Wire inlet Guide 0.047in  V-Knurl Flux-Cored 386550 
Maximum Item 
Wire Diameter For Wire Feeder Family For Wire Type No. 
LINCO For Weli or Famil Pi MIG 
" or Welder Family Power 
lot Wire colt = ШО WW 
H .045 in — oli 
Inlet Wire Miller Electric Miller 
386553 = or Welder Family Multimatic, Millermatic 
o Guides 0.035 in R-115, SuitCase, Millermatic Reach, 22/32/52 Series Flux-Cored, Solid 386553 
0.052 in R-115, SuitCase, Millermatic Reach, 22/32/52 Series Flux-Cored, Solid 386554 
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WELDING 


1-800-GRAINGER (472-4643) MIG Consumables 
Bore Nozzle Nozzle to Tip Connec. For Contact Item 
в Compatible with MIG Gun Series Diameter Shape Relationship Type Material Tip Series No. 
ernari 
AccuLock $ Nozzle Series 
BTB, MDX-250, MDX-250 EZ-Select 9%” Conical Flush Threaded Copper AccuLock S 55EL38 
Large Centerfire Nozzle Series 
BTB, Clean Air, Dura-Flux, FILTAIR, Q-Gun, 9%” Conical Ya in Recess hreaded Copper Centerfire 112554 
S-Gun, XR-Aluma-Pro, XR-Pistol %' Сопіса! Flush hreaded Copper Centerfire 112552 
Small Centerfire Nozzle Series 
BTB, Clean Air, Dura-Flux, FILTAIR, Q-Gun, VW Conical Ув in Recess hreaded — Brass Centerfire 112551 
S-Gun, XR-Aluma-Pro, XR-Pistol %” Conical Ув in Recess hreaded Copper Centerfire 112553 Bernard А 
Lincoln Electric 112554 Lincoln 
Magnum 400A Nozzle Series ; 6JDY7 
Ж  Conica Flush hreaded — — Magnum 4404 6JDY7 
Magnum 300, Magnum 400 $6 Conical Flush = — Magnum 400A 6JDY8 
Magnum Pro 350A Nozzle Series 
Magnum Pro 250, Magnum Pro 250L, Ж біггіоһ Flush hreaded — — Magnum Pro 350A 61UY64 
Magnum Pro 350, Magnum Pro Curve 58 Straigh Ўв in Recess hreaded Copper Magnum Pro 350A 487Ғ07 
200, Magnum Pro Curve 300 5 Straigh Flush Slip-On — Magnum Pro 350A 61UY72 
Magnum Pro 550A Nozzle Series 
E d ya" — Conical Ув in Recess hreaded — Magnum Pro 550A 61UY79 
Miller Electric 
AccuLock MDX Nozzle Series Tweco 
MDX-250, MDX-250 EZ-Select ж  Conical Flush hreaded Copper ^ AccuLock MDX 494072 5GEK3 
FasTip Nozzle Series | 
Spooimatic 15, Spocimatic 30, 38" Tapered — hreaded Copper FasTip 386593 
M-Series Nozzle Series с — қ LINCOLN % - 
H200L4, M-25 % Conical Flush lip-On Copper M-Series 17135 PE RNARD EB - Tu r 
= M-100, M-150 % Conical Flush Slip-On Copper M-Series 386602 [zeric] Miller [WECO 
eco 
21 Nozzle Series MIG Nozzles 
Classic No. 1, Mini-MIG 160, Spray Master 250 3€ бопіса! Flush To йв іп Tip Recess Threaded Copper 11 5GEK3 
: . 2 , оргау Vw Conical Flush To 4e іп Tip Recess Threaded Copper 11 5GEK4 Note: Nozzles are not interchangeable with all 
WS21 Nozzle Series ОИ 
Classic No. 1, Mini-MIG 160, Spray Master 250 37" Conical Ys to 95 in Tip Recess Threaded Copper \ї$1Ї,\/514___ 20ВР7_ MIG manufacturers. To ensure compatibility, 
WS22 Nozzle Series the brand of the nozzle must be the same as 
Classic No. 2, Classic No. 3, Classic No. 4, "Conical У їо %2in Tip Recess Threaded Copper WS14 2URR5 the brand of the MIG 
WeldSkill WM 250, WeldSkill WM 400 %” Conical 1410 %іп Tip Recess Threaded Copper WS14 2uRR7_ (Пе brand or tne gun. 


MIG Contact Tips mm. O | 
These tips guide the wire and transfer the current from the conductor tube, also known 


as a swan neck or goose neck, through the filler wire and finally to the workpiece. Tips Bernard Lincoln Twoco 
A ff А 12A755 487F05 49NX14 
with a slip-on connection allow toolless changeouts. 
Maximum Connec. Item 
Compatible with MIG Gun Series Wire Diameter — For Wire Type Duty Rating Type For Nozzle Series Tip Shape Мо. 
Bernard 
AccuLock S Tip Series 
" қ ВТВ, М0Х-250 0.035" Flux-Cored, Solid Heavy Duty hreaded AccuLock 5 Standard 55Е143 
enterfire Tip Series 
BTB, Clean hir Dura-Flux, FILTAIR, Q-Gun, S-Gun, XR-Aluma-Pro, XR-Pistol 0.035" Flux-Cored, Solid — Slip-On Large Centerfire, Small Centerfire Tapered — 12A755 
ШЕП Белге а 
lagnum 1 ip Series 
" DO Tig S Magnum 100L 0.035" Flux-Cored, Solid Standard Duty — Threaded Magnum 100A Standard 610ҮЗЗ 
lagnum 4 ip Series 
0.035" Flux-Cored, Solid Standard Duty — Threaded Magnum Pro 550A Standard 6JDW9 
Magnum 200, Magnum 250L, Magnum 300, Magnum 400 0.046875" Них-Согеа, Solid ^ Standard Duty — Threaded Magnum Pro 550A Standard 6JDX2 
Magnum Pro 350A Tip Series 
Magnum Pro 100L, Magnum Pro 175L, Magnum Pro 250, Magnum Pro 0.035" Flux-Cored, Solid ^ Standard Duty Threaded Magnum Pro 350A Standard 487Ғ04 
= 2901. Magnum Pro 350, Magnum Pro Curve 200, Magnum Pro Curve 300 0.045" Flux-Cored, Solid Standard Duty — Threaded Magnum Pro 350A Standard 487Ғ05 
iller Electric 
AccuLock MDX Tip Series 
MDX-100, MDX-250, MDX-250 EZ-Select 0.035" Flux-Cored, Solid Standard Duty Threaded AccuLock MDX Standard 494057 
FasTip Tip Series 
А А С т ір; 0.035" Aluminum Heavy Duty hreaded FasTip Standard 5XRU8 
я шш 15, Spoolmatic 30, XR-Aluma-Pro, XR-Pistol 0.052" Aluminum Heavy Duty hreaded FasTip Standard 5XRV1 
M-Series Tip Series 
5 НЕО. HR100, M-10, M-100, M-15, M-150, M-25, M-80 0.03" Flux-Cored, Solid — hreaded M-Series Standard 17385 
poolmate Tip Series 
Spoolmate 100, Spoolmate 185, Spoolmate 3035, SpoolRunner 100 0.035" Aluminum Heavy Duty hreaded Spoolmate Tapered 5ХН(/4 
Tweco 
11 Tip Series 
Classic No. 1, Mini-MIG 160, Spray Master 250 0.035" Flux-Cored, Solid Standard Duty — Threaded 21 Standard 56ЕК2 
16S Tip Series 
Spray Master 350, Spray Master 450 0.045" Flux-Cored, Solid ^ Standard Duty — Threaded HD24 Standard 49NX14 
WS14H Tip Series 
Classic No. 2, Classic No. 3, Classic No. 4, WeldSkill WM 250, WeldSkill WM 400 0.035" Flux-Cored, Solid Heavy Duty hreaded 1/522, WS23, WS24A, WS24CT — Standard 2URE8 
For Contact Gas Diffuser Item Ж 
Compatible with MIG Gun Series Tip Series Number No. 
Bernard 
Centerfire Tip Series - 
BTB, Clean Air, Dura-Flux, FILTAIR, Q-Gun, S-Gun, W-Gun Centerfire DEL TES 
Quik Tip Tip Series 
BTB, Clean Air, Dura-Flux, FILTAIR, Q-Gun, S-Gun, W-Gun Quik-Tip D118Q 38/М82 
Magen Pro fip Series Bernard Lincoln Miller Tweco 
Magnum Pro 250, Magnum Pro 250L, Magnum Pro 350, Magnum-Pro-350A KP2746-1 487Ғ06 112535 487Ғ06 494069 49NX20 
Magnum Pro Curve 200, Magnum Pro Curve 300 9 
Magnum Tip Series % 
Magnum 1001. Magnum-100A КР35-5-0 6Ј0Ү9 | с : 
Miller Electric Е AXBERNARD Lececrric) Miller. Тшєсо 
AccuLock МОХ Tip Series - 
MDX-100 AcuLckMDx  D-wi 454065: MIG Gas Diffusers 
MDX-250, MDX-250 EZ-Select AccuLock-MDX D-M250 494069 А 
M-Series Tip Series = Threaded connection 
H200L4, M-25 M-Seri 169728 12765 " 42% 
Tweco ares Gas diffusers, also known as retaining heads, are 
EL54 Tip Series designed to conduct electricity to the contact tip while 
Spray Master 350, Spray Master 450 EL16 EL54-8SW 49МХ20 SEC E etd 
mia distributing the shielding gas. They also hold the contact 
Classic No. 2, Classic No. 3, Classic No. 4, WeldSkill WM 250, WeldSkill WM 400 М/514 WS54A  2URY9 (ір and nozzle in place on the neck of the welding gun. 
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ESAB 
54RZ63 


Milller 
6DLX2 


Lincoln 
49JR57 


um cm 2 


TIG Welders 


E Series Welder Kit Package | Includes 

sab 
Renegade ES 300i Power Source Only Power Source Only 

— Carry Sui C bles Kit for PTA-17 TIG Torch (KP508), Gas Regul: PTA-17V TIG torch with Ultra-Fl ble and 

7 ; arry Suitcase, Consumables Kit for PTA- Orc , Gas Regulator, PTA- torch with Ultra-Flex cable an 
Invertec V155-S Stick/TIG Package Twist Mate adapter, d stiek lectrode holder 5 10 t cable with Twist Mate plug, Work сатр апо 10 ft cable with Twist Mate plug 
19 ork Cable & Clamp, Foot Amptrol wit t Cable Assembly , Gas Regulator wit 

Peones MORe ire Gonk А Hose, РТА-17 150 A TIG torch with 1-Piece 12 ft Cable & Twist Mate Adapter 

Square Wave TIG 200 Stick/TIG Package w/Foot Control 200A Stick Electrode Holder, Foot Amptrol with 25 ft Cable & 6-Pin Connector (K870), Gas Regulator/Flowmeter & 10 ft. 


(3 m) Gas Hose Kit, Ground Clamp and Cable, PTA-17F TIG Torch Ready Pak with 12.5 ft 1-Piece Cable (K1782-14) 
12 ft (3.7 m) work cable with clamp, 12.5 ft (3.8 m) Weldcraft A-150 TIG torch, Regulator/ 


Miller Electric 


Diversion 180 TIG Package w/Foot Control DA fm gauge and gas hose, RFS db S foc control (300432) m 
| oolant (4 one-gallon bottles of 043810), Coolmate 3.5, RFCS- remote foot control an 
Dynasty 400 TIG Package w/Foot Control & Water Cooler receiver (194744), Runner Cart, Weldcraft W-375 torch kit and accessories (301268 
Syncrowave 300 TIG Package w/Foot Control & Water Cooler | Coolant, Coolmate 3S, RFCS-14HD Remote Foot Control and Receiver, Running Gear, Weldcraft W-280 Torch Kit 
Stick Welding 
Input Voltage Maximum Input Item 
SA Welding Processes (Nominal) Output Current Rated Output @ Duty Cycle Phase Frequency Polarity Welder Kit Package Мо. 
ESAB 
Renegade ES 300i Series 
Stick Welding (SMAW), TIG Welding (GTAW) 480V, 208V 300A 250 A € 60%, 200 A @ 100%, 300 A @ 40% Single-/Three-Phase 50/60Hz ПС Power Source Only 548263 


Lincoln Electric 
Invertec V155-S Series 


ч " " 0, p " 
Stick Welding (SMAW), TIG Welding (GTAW) 240V, 120V 155A ET. E тато 0р Single-Phase 50/60 


I 
ы 


DC Stick/TIG Package — 49JR57 


Precision TIG 225 Series 

Stick Welding (SMAW), TIG Welding (GTAW) 240V, 208V 230 A 110 A @ 60%, 130 A @ 40% Single-Phase 60Hz AC/DC ШК 5JPJ1 
Square Wave TIG 200 Series 

Stick Welding (SMAW), TIG Welding (GTAW) 240V, 120V 170A 100А@ 40%, 125A @ 25%, 130A @ 60%, Single-Phase — 50/60Hz AC/DC  SUcKTIG Package 54Ry17 


85 A @ 60%, 200 A @ 25%, 160 A @ 40% w/Foot Control 
Miller Electric 


Diversion 180 Series 
TIG Welding (GTAW) 240V, 208V, 120V 180A 150 A Q 20%, 125 A @ 35%, 180 A @ 10% Single-Phase 50/60 


5 ШАЛЫ Series 46 (САС-А) VV, 480V, 

ir Carbon Arc Cutting and Gouging -А), 575V, А ingles T 
Stick Welding (SMAW), TIG Welding (GTAW) 240%, 208V, 400V 400A 250 A @ 60%, 300 A @ 60% Single-/Three-Phase 50/60 
Syncrowave 300 Series 


Stick Welding (SMAW), TIG Welding (GTAW) 480V, 240V, 208V 300A 210 A @ 60%, 175 A @ 100%, 300 A @ 30% Single-/Three-Phase 50/60 


TIG Package w/ 
AC/DC Foot Control SDLx2 


I 
ы 


TIG Package w/Foot 53RJ18 


AC/DC Control & Water Cooler 


I 
ы 
Q 


AC 


ER 


TIG Package w/Foot 
DC Control & Water Cooler 55Х613 


Т 
ы 


% салы . Ceriated, Gray 
. Miler “aso WESIWARD 316H63 
Lincoln 
"mum Q «e Tungsten Electrodes 
LELECTRIC) Miller. Miller Electric Uniweld Westward 
Я AWS Welding Current Item Pkg. Item Pkg. | Item Pkg. 
TIG Torch Kits Dia. Classification _ Designation No. Qty | No. Qt | No. Qty 
2% Lanthanated, Blue 
TIG torch heads have a rigid neck Km MES AC/DC 221М21 10 [КН 101 — - 
without a gas valve. Hsin бе? A DU 61606 10] — - achos 10 
Feo in EWCe-2 AC/D БІР 10 | — — |31GH69 10 
Lincoln Electric—Kits come in СИНИЕ. Gros AC/DC бв 11. — - |3106 10 
а handy carrying case. ә in EWP AC 6LGU2 10 | 5KH55 10 |31GH95 10 
с : Vein EWP AC 6LGU3 10 | 5KH56 10 310Н92 10 
Miller Electric—Water-cooled Rare Earth, Light Blue 
models provide around-the-head T si, Hei с ACDC GEIR? — 10 |sKHs8 10] — — 
cooling to reduce overheating for Ye in EWTh-2 AC/DC — — | 5KH52 10 |49H754 10 
long torch life. ¥ in EWTh-2 AC/DC = — |5KH53 10 | 49H753 10 
TIG For Max. 
Maximum Torch Electrode Power Cord Duty Item EMT 
Current Series Dia. Construction Cycle Includes No. ee 
Lincoln Electric 
Air Coole == Tungsten 
arrying Case, Consumables = 
Е A ірі Kit, Harris Flowmeter/Regulator 
180A РТА-17 Sin 1-Ріесе 60% With 40 ft. Gas Hose, Twist-Mate 60010 Electrode Grinder 
Adapter, Work Clamp & Cable For diamond grinding, flatting, and notch- 
Water-Cooled Carrying Case, Consumables Kit cutting your tungsten electrodes. An 
Harris Flowmeter/Regulator with 10 enclosed grinding area captures nearly all 
250A PTW-20 Жіп 2-Piece 60% Tt: Gas Нове, Tet Mate cate 6JDT1 the excess tungsten electrode dust for safe 
ater Hose Coupler ater : : 
— Hoses, Work Clamp & Cable and easy disposal. Handles tungsten diam- 
iller Electric TA 
Water-Cooled eters from 0.040" to 34e" (1.0mm to 4.8mm). 
50mm Dinse-Style Connector, Cable Minimum 
| | Cover, Gas Lens Kit for Water- Input Nameplate Electrode Electrode Item 
250A W-250 Win 3-Piece 100% Ш Regulator 5GWJ4 Voltage Frequency Horsepower RPM Dia. Range Length No. 
ek Clamp with ваз Ноза, 110/230V АС 50/0Hz hp 1700RPM 004110 ут saPD3i 
2414 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) TIG Consumables & Air Cutting Arc Gouging 
Nozzle Lincoln Electric | Miller Electric = 
Nominal Rumes ten 7, ет ^ TIG Collet Bodies - 
LINCOLN B : : : В t 
n Gas Lens Nozzle Miller. 
Letecraic} Miller 17-18 or 26, 9 or 20 TIG Torch Style and Gas Lenses le 
4 53N58 | 61VA49 1 | 6UHAB 10 A collet body holds and positions the tungsten electrode in 
TIG Nozzles : Eun BST | ШО i the TIG torch body and distributes the shielding gas. A gas 
lens improves the gas flow through the TIG welding torch. 
= Standard nozzle length 8 530615 |61VA53 1 |6UHC2 10 а р eg ер Қ сан 9 : 
Made of durable alumina mate- -17-18 or 26 TIG Torch Style Eor Max. Tittei. 708 milier cd шеп gc 
rial that resists corrosion and has —3— —54.15— 610455 1 URDU 10 Dia. Application — Number | No. Qty | No. Шу. 
high heat resistance and high 6 54N16 |61VA57 1 | GUHD7 10 Collet Body Collet Body 
th iyi 7 54N15 |61VA58 1 |6UHD5 10 17- 18 or 26 TIG Torch Style 6UGG6 
ermal conductivity. 8 54N14 | 61VA59 1 6UHD3 10 Yin  Non-Gaslens 10М31 |6UGG6 5 |61VA22 1 
-— 11 5419 | 61/А54 1 6UHE2 10 3 in Non-Gas Lens 10N32 |6UGG7 5 | 61VA24 1 
5 Large Diameter Gas Lens Nozzle Увіп ^ Non-GasLens 10М28 |6UGG5 5 |61VA23 1 
17- 18 or 26, 9 or 20 TIG Torch Style Ye in Non-Gas Lens 406488 | 606Т1 5 61VA25 1 
2 6 87475 == — | 6UHFO 10 9 or 20 TIG Torch Style 
4 8 57N74 m — | 6UHE6 10 Vie in Non-Gas Lens 13N27 [6UGH7 5 [|61VA7 1 
у 10 53N88 = — | 6UHC7 10 35 in Non-Gas Lens 13N28 |6UGH8 5 |61VA19 1 
12 53N87 ж = 6UHC3 10 & Y in Non-Gas Lens 13N29 6UGH9 5 61VA18 
A 15 ERIS ьн 175 тев 26 ТІС Torch Style 
Standard Nozzle mE y 
Gas Lens Large Dia. 17- 18 or 26, 9 or 20 TIG Torch Style Ye in баз Гепѕ 45/25 |6UGYG 2 |61VA33 1 
61VA51 G 4 13N08 |61VA38 1 6UGN6 10 352 in Gas Lens 45V26 | 6UGY7 2 /|61VA35 1 
as Lens VT G 45V27 6ШбҮ8 2 | 61VA34_ 1 
5 13N09 |61VA39 1 | 6UGN7 10 Ya in as Lens 
ER SUMO 6 1310 | 61VA40 i | GUGHT 10 Yin | баз епз 75/28 | GUGY9 2 |61VA6 1 Gas Lens 
=; 7 T3NT1 | 61VA41 1 | GUGH2 10 9 or 20 TIG Torch Style 6UGY6 
4 8 73N12 |61VA42 1 6UGH3 10 Vein Gas Lens 45V43 | 60673 2 |61VA28 1 
10 13N13 |61VA37 1 6UGN8 10 Әә in Gas Lens 45/44 | 6UGZ4 2 /|61VA30 1 
Standard 17- 18 or 26 TIG Torch Style Yin ^^ Gas Lens 45V45 | 600605 2 | 61VA29 1 
Nozzle 4 10М50 | 61VA44 1 | 60619 10 Large-Diameter Gas Lens 
61VA38 6 10848 |61VA46 1 | GUGHO 10 17- 18 or 26 TIG Torch Style 
7 10N47 |61VM7 1 | 60669 10 Wein Large Diameter 4544116 | guGy3 2 = = 
ЕЕ 8 10N46 | 61VA48 1 600068 10 as Lens 
10 10N45 | 61VM3 1 | GUGL4 10 3o in Large alae 45V64 | 6UGZ8 1 = EE 
А Large Diameter ES za 
| Y in Gaslane 995795 | 6UHH8 2 
2574 ' сыр РЫН Dia. 9 or 20 TIG Torch Style 
€ —— ee VAN Vis in 3 TM 45V1168|8UGYA 2 | — — Large-Dia. 
А arge Diameter _ _ as Lens 
LINCOLN 4 NE Yeo in Gas Lens 45V64S | 60629 1 sJan 
Letectaic) Miller. Calist vein Large Diameter gos7o55 винне 2| — — 
TIG Collets езүлов 
Lincoln Electric Miller Electric 
For Max. Reference Нет Pkg. Item Pkg. Back Cap 
electrode Dia; : TIG Torch Application Number No. Qty. No. Qty. Insulator 
arge Dia. Gas Lens ч 
8 or 20 TIG Torch Style — IL Miller. (seem) GUHHS 
^6 In === = 
Wem Large Diameter Gas Lens ТИДЕ = = Шш 2 TIG Insulators and Gaskets 
In = = 
17- 18 or 26, 9 or 20 TIG Torch Style For TIG EN Reference Пет Pkg. 

Vis in 10N23 61VA11 1 = -- Torch Style TIG Torch Application Number Brand No. Qty. 

Yeo in Gas Lens, Large Diameter 10N24 61VA13 1 = — Back Cap Insulators — 

ʻ n Gas Lens, Non-Gas Lens S AS 1 == = 9 or 20 келше ате; 9-4 Miller Electric GUHH5 2 
17- 18 or 26 TIG Torch Style Gas Lens, Large Diameter Gas р | 

Ve in 10N23 = = 6UGLO 5 17-18 ог26 Lens, Non-Gas Lens, Stubby Gas 18-7 Miller Electric 6UGR7 2 

3 in Gas Lens, Large Diameter 10N24 = — | 60663 5 Lens, Stubby Non-Gas Lens 

Yo in Gas Lens, Non-Gas Lens 10N25 = — | 6UGG4 5 Gas Lens Insulator 7 ' 

3 in 54N20 = = 6UHE3 5 17- 18 or 26 Gas Lens 54N01 Miller Electric 6UHD2 2 
Standard Collet 5 — EM 54N63-20 Miller Electric — GUHES 2 
9 or 20 TIG Torch Styl i E 

s in Dreh эуе 13N22 61VA06 1 6UGH4 5 17- 18 or 26 Large Diameter Gas Lens 54N63 Miller Electric 6UHE4 2 

3o in Gas Lens, Non-Gas Lens --439 | 61VA08 1 | 6UGH5 5 Nozzle Insulator 

9 or 20 598882 Lincoln Electric age 1 
9 ог 20 598882 Miller Electric 6UHG6 2 
17- 180г 26 Gas Lens, Non-Gas Lens 18CG Lincoln Electric 61VA63 — 1 
TINCUIN Ka 0725 — 18CG Miller Electric 60688 2 
e : ubby Nozzle Insulator 

(ecic) Miller. 17- 18 or 26 Stubby Non-Gas Lens 18CG20 Miller Electric 6UGR9 2 
коарб =< Air Carbon Arc Cutting ; 

Етіс - пеп Нөнгіс Mer Бәйгі а G = Е! t d ИІР 

or eterence em g. em g. 

Torch Style — Number No. Qty. No. Qty. an ouging ec x ro es з 
Enn » — — қ "m" 8 Jointed electrodes can be fed continuously with automated WESTWARD 

Or к . с 
17-18 or 26 57Y02 610797 1 БОНЕВ $ air carbon arc torches. Pointed electrodes are suitable for 
Medium use in general cutting or gouging applications. 

9 or 20 41V35 | 61795 1 6UGW3 — 2 Outside Maximum Pkg liom 
Era or26 300M 610798 1 606Т0 2 Diameter L are ШУ. Brand М. 
9 or 20 41V33 | 61796 1 6UGW2 2 SE ESE Deane АШ г 
Уле in 14in 450А 100  Arcair 6CER4 
17-180r26  57Y04 | 610299 1 6UHG5 2 ie 415—806 A —100 АТ — BCERS 
= .Óó1c oiii — - OX — anm іп 17іп 600A 100 Агсаг 6СЕВ7 
юп  14in 1,000A 100  Arcair 6СЕНб 

WAI Yin 17іп 1,000A 100 Аса! 6СЕВ8 Jointed 

кие Cone Eme GORNA — 6CERG 

та ІН ЗІП ІП Icalr 

Air Carbon Arc Cutting Zin 12п 150A 50 Аташ 6CET3 
d G Е Т h Yein 12! 200A 1 Westward 418164 
Asin 12in 250A 1 Westward 418166 
an ouging ore 165 Мвіп  12in 250A 50  Arcai  6CET4 
Hold compatible electrodes for cutting Ain 12 300A 1 Westward 418165 
and gouging tasks on metal workpieces. xn — Tn mA 80 Аат ВЕЕТ 
Cable Minimum Required Item Ywin  12in 450A 50  Arcair 6СЕТб 
Maximum Current Length Air Pressure Series No. 36 in 12in 250A 1  Westward 418167 
600 A 10 ft 80 psi K3000 618655 Эіп 12in 600A 50 Агсаіг  6CET7 
1,000 A 10 ft 80 psi K4000 5UR92 Yin  12in 900A 1 Westward 41R164 
1,000 A 7ft 80 psi AirPro X4000  61RG56 in 14in 1,000A 50 Arcair 6СЕТ8 
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WELDING Scan. Order. Done. = 
Multiprocess & Engine Driven Welders Details on page A1. 


ыз Input Voltage Max. Amp Input Item 
— Polarity MIG — TIG — Stick Phase Frequency Welder Kit Package No. 


Rehel EMP 215ic Series 
240V, 208V, 120V DC 240A 240A 240A Single-Phase 50/60 Hz MIG/Stick/TIG Package 46KL41 
Rehel EMP 235ic Series 


Qc 

5 

20) DC 250A 250A 250A Single-Phase 50/60Hz  MIIG/Stick Package 5482754 
i <> 240V, 208V, 120V MIG/Stick Package 
ашаша 


ESAB c 
f 54RZ54 Ф 
es ШЛ i om 2. 
e сї = Multiprocess Welders 
«С | 
<> ' 
е 
Hobart <> 


60MK36 DC 250A 250A 250A Single-Phase 50/60 Hz w/Running Gear 54В756 
Hobart 
Multi-Handler 200 Series 
OV, 120V DC 200A 200A 200A Single-Phase 50/60 Hz MIG/Stick/TIG Package 60МК36 
ІА |; Lincoln Electric 
Flextec 350X Series 


2 MIG Package w/Flex 
575V, 460V, 400V DC 425A 425A 425A  Three-Phase 50/60HZ аец 84 Wire Feeder OtUY27 


LES1MP? Series 
120V DC 95A 120A 90А  Single-Phase 60 Hz MIG/Stick Package 55Е184 
Pipefah Series " 
575V, 460V, 400V, Я MIG Package w/ 
240V, 208V DC 400A 400A 400A  Three-Phase 50/60 Hz Dual-Wire Feeder 610У01 


Miller Electric 
Dynasty 280 DX Multiprocess Series 


575V 100/400) ACDC 280A 280A 280A 5/9. 50/60Н2 MIG/Stick/TIG Package 61TC69 


і Multimatic 200 Series р Е 
+ 2401, 120V DC 200A 150A 1504 Single-Phase 50/60 Hz MIG/Stick/TIG Package 40GT18 
А В PipeWorx 400 Series 
Lincoln Miller 
61UY27 ABVF61 460V, 240V DC 400A 350A 400A  Three-Phase 50/60 Hz jd 48VF61 
Welder 
Series Welding Processes Kit Package Includes 
Esah 
Rebel EMP MIG/Stick/ 17V-Style TIG Torch, Contact Tips, Drive Rolls, Electrode Holder, Sample Spool of 0.03 in Wire, Stick Electrodes, 
215ic TIG Package Tweco Fusion 180 A MIG Gun, Tweco Ground Clamp with Leads, Victor Argon Flowgauge Regulator & 12.5 ft Hose 
Flux-Cored Welding (FCAW), MIG MIG/Stick 0.035 in Wire, Contact Tips, Drive Rolls, Electrode Holder, ESAB Atom Arc 7018 Electrodes, Return Clamp 
Welding (GMAW), Stick Welding Package with Leads, Tweco Spray Master 250 MIG Gun, Victor Argon Flowmeter Regulator with 12% ft Hose 
RehellEME (SMAW), TIG Welding (GTAW. MIG/Stick 
235ic Ё 9 Package w/ 0.035 in Wire, Contact Tips, Drive Rolls, Electrode Holder, ESAB Atom Arc 7018 Electrodes, Return Clamp with Leads, 
SER Gear Single Cylinder Cart, Tweco Spray Master 250 MIG Gun, Victor Argon Flowmeter Regulator with 12/2 ft Hose 
Hobart 
Multi-Handler Flux-Cored Welding (FCAW), MIG MIG/Stick/ 0.03 in and 0.035 in Contact Tips, Dual-Gauge Regulator with Gas Hose, Electrode Holder with 10 ft Cable, MIG Gun with 
Welding (GMAW), Stick Welding TIG Package 10 ft Cable, Quick Select Drive Roll for 0.024 in or 0.03/0.035 in Solid Wire & 0.03/0.035 in Flux-Cored Wire, Sample 


(SMAW), TIG Welding (GTAW) Spool of 0.03 in Solid MIG Wire, TIG Consumables Kit, TIG Torch with 12.5 ft Cable, Work Clamp with 10 ft Cable 
Lincoln Electric 


Air Carbon Arc Cutting and Gouging (CAC-A), Flux- MIG Package А т К я 
Flextec 350X | Cored Welding (FCAW), MIG Welding (GMAW), — w/Flex Feed 84 Flex Feed 84 Single (K5000-2), Harris Flowmeter Regulator and Hose (3100211), Inverter and Wire Feeder Cart 


Stick Welding (SMAW), TIG Welding (GTAW) Wire Feeder (K3059-4), Magnum PRO Curve 300 Welding Gun (K2951-2-10-45), Tweco to Lug Ground Clamp (K1803-2) 


Оз in Tapered Contact Tips (KH831), 1% 0.035 in Tapered Contact Tips (KH833), 0.025 - 0.035 in Dual Track Drive 
oll for MIG & Flux-Cored Welding (KP2948-1), Gas Nozzle for MIG Welding (KH835), Gasless Nozzle for Flux-Cored 


LE31MP® mie sick Welding (KH836), Harris 3000290 Gas Regulator (Gee) & 52 in Hose for use with Argon/Carbon Dioxide Blend 
Flux-Cored Welding (FCAW), MIG 9 Gases, Magnum Pro 100L Gun & 10 ft Cable Assembly with Brass Connection & 8-Pin Trigger Connector (K530-7), 
Welding (GMAW), Stick Welding Sample Spool of 0.025 in SuperArc L-56 MIG Wire, Sample Spool of 0.035 in Innershield NR-211-MP Flux-Cored Wire | 
(SMAW), TIG Welding (GTAW) .045" Knurled Drive Roll Kit (4 Roll Kit), (1) Magnum PRO .035 Tapered Contact Tip, (1) Magnum PRO .045 Tapered 
Pipefab MIG Package w/ Contact Tip, (1) Magnum PRO 1% Flush Nozzles, (1) Magnum PRO % Tapered-Flush, (2) .035/.045 V Groove Drive 


Dual-Wire Feeder| ^ Roll Kits (4 Roll Kit), 15FT 2/0 Work Lead & GC500 Clamp, Harris Flowmeter and Hoses, Magnum PRO Curve 200 
а 15FT Ready-Pak, Magnum PRO Curve 300 15FT Ready-Pak, PIPEFAB Cart and Dual Bottle Rack, PIPEFAB Feeder 
iller Electric 


Dynasty Air Carbon Arc Cutting and Gouging (CAC-A), Flux- 2) 0.035/0.045 in V-Groove Drive Rolls, g 0.045 in Centerfire Contact Tips, (3) 0.035 in Centerfire Contact Tips, 200 A 
280 DX Cored Welding (FCAW), MIG Welding (GMAW), tick Electrode Holder, 300 A Bernard ВТВ Gun, 300 A Work Clamp with 15 ft. Cable, A-200 Air-Cooled TIG Torch, АК2С 
Multiprocess| Stick Welding (SMAW), TIG Welding (GTAW) IG Torch Consumables Kit, ArcReach SuitCase 12, Flow Gauge Regulator with 12 ft. Gas Hose, RFCS-14 HD Foot Control 
MIG/Stick/ (2) Contact Tips for 0.03 in Wire, (2) Contact Tips for 0.035 in Wire, 10 ft MDX-250 MIG Gun, 10 ft Work 
Multimatic Flux-Cored Welding (FCAW), MIG TIG Package Cable & Clamp with 25 mm Dinse-Style Connector, AK2C TIG Consumables Kit, Electrode Holder with 
200 Welding (GMAW), Stick Welding 13 ft Cable & 25 mm Dinse-Style Connector, Flow Gauge Regulator & Gas Hose for Argon or Argon/ 
(SMAW), TIG Welding (GTAW) Carbon Dioxide Mix, Quick Select Drive Roll for 0.024 in or 0.03/0.035 in Solid Wire & 0.03/0.035 in 
: - А Flux-Cored Wire, RFCS-6M Foot Control, Weldcraft A-150 TIG Torch with Dinse-Style Connector 
PipeWorx Ат car Weno (OR) Mig Wei (GM тік Power Source w/ (2) 15 ft PipeWorx 300A MIG Guns (195400), Cable Kit with 25 ft Work Sense Lead (300367), PipeWorx 
400 Stick Welding (SMAW), TIG Welding (GTAW) ' Running Gear Dual Feeder with Drive Rolls (300366), Running Gear with Dual Cylinder Rack (300368) 
Continuous 
Auxiliary Generator Item 
Hobart Stick Welding Output @ Duty Cycle Horsepower Power Fuel Type Polarity Phase Welder Type No. 
оһа 
Champion Elite 225 Series 
225 A Q 25 V, 100% 23 hp 9,500 W ^ Gasoline AC/DC Single-Phase with GFCI Receptacles 44YW26 
Lincoln Electric 
Bulldog 5500 Series 
100 A @ 25 V, 60%, 125 A € 20 V, 30% 9 hp 4,000W Gasoline АС Single-Phase with GFCI Receptacles 13Ү739 
Eagle 10,000 Plus Series 
210 A @ 25 V, 100%, 225 A @ 25 V, 40% 23 hp 9,000 W — Gasoline DC Single-Phase Base Mode 5JPH6 
=. Outback 185 Series 
Lincoln 130 A @ 25 V, 60%, 150 A 25 V, 20% 14 hp 5,000 \/ Gasoline DC Single-/Three-Phase Base Model 13Y741 
13Y739 Miller Electric 
Big Blue 400 Pro Series 
300 A @ 32 V,100%, 350 A € 27 V, 100%, 400 A @ 24 V,100% — 20 hp 10,000W Diesel DC Three-Phase Base Mode 408M97 
© % Big Blue 600 Air Pak Series 
HOBART LINCOLN & 2 500 A Ә 40 V, 100%, 575 A @ 43 V, 100%, 600 А € 44 V, 60% 66 hp 20,000W Diesel DC Three-Phase Base Mode 408N08 
WELDERS [ ELECTRIC ) Miller. Blue Star 185 Series 
150 A @ 25 V, 100%, 185 A @ 25 V, 20% 13 hp 6,200W — Gasoline — DC Single-Phase with GFCI Receptacles 40GT17 
Engine-Driven Bobcat 260 SRG PSV, 100%, 260 A G 25 V Liquid 
5 б, В iqui аар ; 
100% (DC), 260 A @ 25 V, 60% 21 hp 9,500 W Propane AC/DC Single-Phase with GFCI Receptacles 56HM30 
Welders Fusion 160 Series 
110 A @ 24.4 V, 100%, 110 A @ 24.4 V, 100% (Power Shift 
Feature an electric generator 24040, Е V) 90 À 236 V, 30% (P 26.4 Shit 1200) 13.4 hp 6,200 W Gasoline DC Single-Phase with GFCI Receptacles 443V86 
i ; .6 V, 40% (Power Shi 
that produces power to operate -Trailblazer 302 Air Pak Series 
lighting and power tools. 280 A @ 32 V, 100% 27 hp 11,000W Gasoline AC/DC Single-Phase with GFCI Receptacles 49WM38 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Stick Welding 
Stick Welders &, 
ESAB—Resists power fluctuations even while working Lincoln Electric—5JPG3 has a front-mounted AC/DC polarity switch and HOBART 


on long extension cables up to 300 ft. (12 AWG size). 


Hobart—Precise amperage control allows you to 
adjust output by as little as one-amp increments. 


full-range amperage selector switch. 6FKG4 features a full-range continuous 
current control dial with indicator. 


WELDERS. 


Miller Electric—53AY42 has a Miller X-Case that protects unit and eases ata Miller 


transport. Hot Start technology with 404J60 provides quick, reliable starting. 
Input Voltage Stick Welding Maximum Item 
Nominal) Polarity Output Current Stick Welding Output @ Duty Cycle Kit Includes No. 
ESAB 
Rogue ES 180i Series 
TIO A @ 24.4 V, 25% (120 V), 116 A @ 24.6 V, 60% (230 V), 
120V DC 180A 180 А @ 27.2 V, 25% (230 VJ, 55 A @ 222 V, 100 % (120 V), Shoulder Strap, Stick Electrode Holder онко] 
70 А @ 22.8 V, 60% (120 V), 90 A @ 23.6 V, 100% (230 V) , p 
Hobart 
Stickmate 160i Series _ 
120V,240V DC 160A 160 A @ 240 V @ 30%, 65 A @120 V, 20% Shoulder Strap, Stick Flectrode| ШЙ 404162 
Lincoln Electric 
AC/DC 225/125 Series - - 
240V AC/DC 225 A 225 A @ 25 V, 20% uda 5JPG3 
Idealarc 250 Series 
A NN. дс 300A 250 A @ 30 V, 30% Power Source Only 6FKG4 
Miller Electric 
Maxstar 161 S Series " " 
T10A @ 24.4 V @ 100% (240 V), 160 А @ 26.4 V, 60% (240 Case, Stick Electrode Holder with 
120V, 240V — DC 180A ү), 60 А Q 22.4 V, 100% (120 V), 90 А Q 23.6 V, 30% (120 V) Cable, Work Cable with Clamp | 99AY42 
Thunderholt 160 Series . | 
120у,240у — DC 160A 160 A @ 27.8 V, 30% (240 V), 65 А @ 20.7 V @ 20% (120v) Stick Electrode Holder with Cable, aq jeg 


Stick Welding Electrode Ovens 


» Fiberglass insulation 

= 18 in max. electrode length 

Help ensure high-quality welds by preventing welding 
rods and electrodes from absorbing moisture from the 
atmosphere. 


Benchtop—Models have a circular shape to promote 
even heat distribution. 6YE40 features a spring latch 
that tightly secures the insulated lid for oven transport, 
while 5HJ70 has a lockable door. Removable shelves 
with 467C99 oven allow for the heating of welded parts. 


Maximum Input Voltage 
Weight Capacity Nominal) Heating Elements 
Benchtop 
150 Ib 240V, 100V 600W Wire Wrap 
350 Ib 100V 1000W Dual Volt 
400 Ib 240V, 100V 1000W Dual Volt 
Portable, with Handles 
10 Ib 100V 75W Wire Wrap 
20 Ib 240V, 100V 70W Dual Volt 
50 Ib 240V, 100V 300W Wire Wrap 
Portable, with Wheels 
50 Ib 240V, 100V 300W Wire Wrap 


Stick Welding Electrode 


Work Cable with Clamp 


LELECTRIC ) 


Portable with Handles—Dryrod ovens feature i 
a spring latch that tightly secures the insu- 

lated lid and a handle that can be extended or 

retracted for oven transport or storage. 467D01 

is a cylinder-shaped oven with a rod elevator that g 
allows you to remove electrodes with ease and a à es 

fill tab for fast loading of electrodes into the oven. 


Portable with Wheels—The wheels have a 


steel hub and ball bearings for long life. Benchtop Portable with 
6YE40 Handles 
467D01 
Operating 
Temp. Range Chamber W x D Color Weight Brand 
100 °F to 300 °F 14 inx 19.75 in Yellow 64 Ib Dryrod 
100 °F to 550 °F 18 in x 19 in Red 90 Ib Lincoln Electric 
100 °F to 550 °F 18 in x 19 in Gray 90 Ib Dryrod 
32 °F to 300 °F 3 in x 20 in Red 10.5 Ib Lincoln Electric 
100 °F to 300 °F 4 in x 20 in Yellow 15.25 Ib Dryrod 
100 °F to 300 °F 8 in x 20 in Yellow 37 Ib Dryrod 
100 °F to 300 °F 8 in x 20 in Yellow 43 Ib Dryrod 


Portable 
with Wheels 
3KB73 


6ҮЕ40 
467099 
5HJ70 


467D01 
3KB72 
6ҮЕЗ9 


3KB73 


Holder and Cable Kits Miller 
Maximum Wire Cable Electrode Work Item 
Current Gauge Connection Type Cable Length Cable Length Brand No. 
Electrode Holder & Cable Kit 
200A 34/0 Twist Mate 12 % ft 10ft Lincoln Electric 120012 
400 A #2/0 Lug, Tweco 10 ft 10 ft Miller Electric 49WM87 
Ground Clamp, Electrode Holder & Cable Kit 
200A #2/0 Lug 50 ft 50 ft Miller Electric 1EC88 
300A #2/0 Lug 100 ft 50 ft Miller Electric 6DLW8 
350A #2/0 Lug 50 ft 50 ft Miller Electric 6DLW9 _ 
400А #3/0 Dinse 15ft 12ft Esab 6NU77 Welding Helmet, Ground Clamp, 
Welding Helmet, Ground Clamp, Electrode Holder & Cable Kit Electrode Holder & Cable Kit 
400 A #2/0 Lug 35 ft 30 ft Lincoln Electric 6JDV4 6JDV4 
т, Que Тиесо 
» Electrode length: up to 14" Stick Welding 
= Weight capacity: 10 Ib. Electrode Holders Clamp-Style Twist-Style 
Also known as rod guards, they hold electrodes Г 442Е40 12А758 
; ог Махїтит 
when not їп use and and protect them from Maximum Electrode | Wire Holder Jaw Cable Item 
moisture and other contaminants. endi i Diameter Gauge Duty Rating Material Connection Type Brand No. 
lamp-Style 
Item 200A 35» in 2/0 ^ Heavy Duty Copper Alloy Ball Point Screw Тмесо 447Ғ40 
Color Max. Operating Temp. Brand No. 5JC13 300A T5» in 2/0 ^ Heavy Duty Copper Alloy Ball Point Screw — Tweco — 44ZE32 
Red 225 °F Lincoln Electric 6JDW3 Twist-Style 
Yellow 250 °F Safetube 5JC13 400A Vain 3/0 — Heavy Duty Steel Ball Point Screw Bernard 12A758 
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WELDING Scan. Order. Done. —f* 
Stud Welding Details on page A1. 


Stud Welders рой а, 


Capacitive Discharge—Process allows 
small diameter studs to be welded to very thin 
material. The entire weld cycle is completed in 


CD, Flanged ma 
Fully Threaded several milliseconds so welds can be made to 


K4339 thin metal sheets without burn through, discol- 
oration, or distortion. This process allows the 
stud welding of dissimilar metals. 


Drawn Arc—Allows most sizes or types of 
weld studs to be welded. The weld studs are 


manufactured from weldable material with 


Drawn Arc, Drawn Arc, Fully a special arc stud tip. The welding process 
Golar Stud Threaded creates a full fusion weld that becomes stron- 
K4350 K4344 2 " ; Drawn Arc 
ger than the stud itself. Suitable for use with AO TP32 
NELSON aluminum, mild steel, and stainless steel. 
For Max. 
Weld Studs Input Stud Item 
Voltage Thickness Duty Cycle Weight Мо. 
с 
= UNC-2A-RH Thread Туре Capacitive Discharge - 3 : 
These threaded fast alee: hae imeto instali Байас 110 V AC Vain | JAini2/min — І 2610 36TP29 
ese threaded fasteners take less time to install than fasteners 110 V AC 3 in #10 16/min, #4 24/min, #6 24/min, #8 16/min, 47 | 55KN48 


Уд in 12/min, 12 ga 24/min, 4s in 12/min 


that require drilling, tapping, punching, or screwing. } : E И T 
110 V AC Ye in #10 16/min, #4 24/min, #6 24/min, #8 16/min, / in 64lb 55KN49 


> CHOOSE: 12/min, 12 ga 24/min, % in 10/min, “в in 12/min 
Thread > CHOOSE: Stud Weld Base Pkg. Item Drawn Arc 
Size Stud Length Diameter — Diameter Qty. No. 208 V AC, 230 V 2 i i 
CD, Flanged Fully Threaded AC, 460 V AC КШ % in 8/min 7710 36TP31 
18-8 Stainless Steel 230VAC,460V э У in 8/min, М in 20/min, 36 in 13/ 194 lb 36TP32 
#10-32 RB %', УЙ 0.187 in — 100,1000 К4339 AC, 575 V AC min, 916 in 15/min, 94 in 4/min 
#6-32 жи 0.138 in — 100,1000 К4340 
18-32 WWW, yr 0.164 in — 100,1000 К4341 
7-20 %', Ww У, 1" 0.25 in — 100,1000 К4342 
Steel 150 
#10-32 жу 0.187 in — 100,1000 К4335 E 
#6-32 Е, 0" 0.138 in — 100,1000 К4336 NELSON 
318-32 BB %', УЙ 0.164 in — 100, 1000 K4337 - LL B Stud Morse Taper Nelson-Style 
1-20 WW Yr T 0.25 in = 100, 1000 К4338 Page WFD 45TP23 12A855 12A844 
Drawn Arc, Collar Stud with Threaded Extension a 
Steel 
"€ "m — ss: ww | Stud Welding Collets and Chucks 
Drawn Arc, Fully Threaded Stud welding collets and chucks Morse Taper—Copper alloy construc- 
18-8 Stainless Steel i i 
11-20 9r. WT AW AW AB — ET 100.1000 — казаа securely hold weld studs on a stud tion and for use with most drawn arc 
949-18 Ve. TW TVA Z Sis in 100,1000 K4348 welding gun and transfer current and stud welding equipment. 
%'-16 Vr W, 1", ТИ, ТИ", VE — 36 in 100,1000 К4346 ressure to the studs during welding. 
ДЕ TW ТУ, 2' = Yin 100.1000 —Ka67 |” j i Р Nelson Style Collet—Copper alloy 
Steel B Collet—Copper material and for material and have Nelson-style stop 
ИЛЕ Hy" Vg. 1" 1%" Ти" 11" — % i Р age : . 
4020 WA, TTA, T TE Ain 100.1000 — K4355 | use with Pro Weld (B-stops) capacitive pins and are for use with Nelson capac- 
Эе-18 34 1", ТИ", ТИ — Se in 100,1000 К4349 А | Р енн : : 
34-36 34,79, 1" 199, ТУЛ, ТУ", 2" = %in 100,1000 К4347 discharge stud welding equipment. itive discharge stud welding equipment. 
7"-13 T TW, Ту", 2" — win 100,1000 К4343 Thread For Stud Overall item 
Size Length to ^ Overall Dia. — Length Brand No. 
ELSO B Collet 
NELSON = ⁄4 in to 1⁄4 in в іп 1% іп Pro Weld 45TP18 
FS #10 Y4 in to 1 Yin іп 1%in Pro Weld 45ТР23 
Stud Weldin #4 И іпіо1 vin іп Тіп Pro Weld 45TP19 
g #5 Y4 into 1 Жіп ¥ in 1%in Pro Weld 45TP20 
Ferr le Gri S #6 У іпіо1 vin _ %in 1%in Pro Weld 45TP21 
u p #8 Y4 in to 1 Жіп 36 in 1% іп Pro Weld 45TP22 
Also known as closed ferrule grips, these 0.25 in Удіп їо 1 Жіп % in 1% in Pro Weld 45ТР24 
0 т ed n grips, 0375in Mintol%in Жіп Тіп Pro Weld 45TP26 
copper alloy ferrule grips hold most types 0.3125in  Viintoi/4in Жіп 1%in Pro Weld 45TP25 
of drawn arc weld studs to secure them in Р Morse Taper Chuck 
lace on compatible welding quns durin 12A859 "20 ^ in to 4 in 36 іп 2%in Nelson Stud Welding Inc. — 12A852 
k comp Idi ceing g 9 “6-18 ¥ in to 4 in % in 2 іп Nelson Stud Welding Inc. — 12A853 
e drawn arc welding process. 36-16 36 in to 4 in 36 in 2 iin Nelson Stud Welding ІП. — 12A854 
Nom. Item %'-13 % in to 4 in 36 in 2 in Nelson Stud Welding Inc. — 12A855 
Size Neck Diameter (in.) Major Diameter (in.) Foot Size No. 98-11 іп to 4 in ¥ in 3in Nelson Stud Welding Inc. 12А856 
Vin 0.38 in 7 in Small 12A857 Nelson Style Collet 
Ys in 0.45 in 7/ in Small 12A858 #10 -24 Ya in to 2 Yin % in 2% in Nelson Stud Welding Inc. — 12A846 
% in 0.51 in 7/ in Small 12A859 #6 -32 Ya in to 2 Yin % in 2% in Nelson Stud Welding Inc. — 12A844 
Vo in 0.65 in % in Small 12A860 #8 -32 Ya in to 2 Yin % in 2% in Nelson Stud Welding Inc. — 12A845 
ys in 0.79 in 1 Vs in Medium 12A861 4'-20 Y4 in to 2 Yin ¥ in 2% in Nelson Stud Welding Inc. — 124847 
Overall Item 
E = For Stud Length Length Material Brand No. 
orsus (NELSON Ha 40 
Stud Weldin Sto Pins Ww 1 іп Steel Pro Weld 45TP27 
Vi", 318", 1/2", 5/8", i 
g p 3/4" 1", 11/87 1 1/2 1 іп Steel Pro Weld 45TP35 
bo Prevent weld studs from penetrating too far ж 1 іп з Pro Weld 45TP28 
u ; n inr rli ЙДІ Tin eel Pro Weld 45TP29 
45TP35 into the workpiece in capacitor discharge stud sg іп Steel Pro Weld A5TP30 
welding applications. Also called stops and ЕЙ; 34 in Steel Pro Weld 45TP31 
backup pins, they install into compatible collets n á in Stee ae M 457832 
; i i Д ^ in ее ro Wel 
on capacitor discharge stud welding guns. 199 in Steel Pro Weld 45TP34 
3 " Nelson Style Stop Pin 
X B Stop—For use with Pro Weld CD-212, W,3/8, 1/2, 5/8 -- Meta/Phenolic Nelson Stud Welding Inc. 12A848 
Nelson-Style CD-312, and CD-512 series welders. 3/,7/8, 1",1 1/8" —  Metal/Phenolic Nelson Stud Welding Inc. 12A849 
12A848 : ; 1W', 13/8", 1 Я | 
Nelson Style Stop Pins—For use with Nelson 4/2", 1 5/8 — Metal/Phenolic Nelson Stud Welding Inc. 12A850 
NCD and NCD+ series welders. 132", 17/8", 2", 21/8 -- Metal/Phenolic Nelson Stud Welding Inc. 12A851 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Plasma Cutters & Torches 


e 
LINCOLN а - THERMAL DYNAMICS. Hobart 
Plasma Cutters — o5 Miller ) Hobart 


= Single-phase, except 28MG90 
is three-phase 


Spectrum? 625 X-TREME—Ultra-Quick 
Connect" torch cable allows portability 

and easy interchangeability of handheld or 
machine torches, for manual or automated 
cutting. Flexible quick-connect ground cable 
is easy to position. Each includes torch 

with cable, work clamp with 20-ft. cable, 
12-ft. power cord, MVP adapters with 5-15P 
(120V,15A) and 6-50P (240V, 50A) plugs, and 
extra consumables. 


AirCut 15C—L ightweight cutting system 
has a built-in air compressor, to eliminate the 
need for an external compressor. Provides 
outstanding cutting power right out of the 
box and has easy-to-use hand torch switch 
controls. 


CUTMASTER®—Powerful, lightweight units 
have hand torch or hand pendant control. Auto 
Pilot restart reignites the pilot while cutting 
expanded metals for more efficient opera- 
tion. Include 75° angle torch with 20-ft. lead 
(except 15-ft. lead with 56LE80), 10-ft. input 
power cable (except 9-ft. cable with 56LE80), 


AirForce™ 27i and 40i—Inverter-based 
cutters can cut through most conductive 
metals. Operate from standard 120 or 240VAC 
power with MVP power cord. AirForce 40i 
adds Pilot Arc Controller that allows you to cut 
expanded/perforated metals and painted or 


coated surfaces without retriggering the torch. Lancair 


Tomahawk 375 Air—Has an internal air 28MG88 
compressor that enables operation in environ- 
ments where external compressed air is not 


available. 


Tomahawk 1000—Features PowerConnect® 
technology that automatically senses and 
adjusts input power from 200 to 600V. Cutting 
output remains steady throughout the entire 
input voltage range. 


Spectrum® 375 X-TREME—Automatically 
connects to 115V or 240V. Includes 12-ft. 
torch and work clamp cables, MVP power 
cord, plugs, storage case, and extra 


Thermal 
Dynamics 
56LE80 


consumables. work cable and clamp, spare parts kit. 
For 
Maximum Maximum Maximum 
Input Output Material Required Pressure - Air Item 
- Series Frequency Current Plasma Cutting Output @ Duty Cycle Thickness AirFlow Compressor Plasma Torch No. 
ораг 
AirForce 271 50/60 Hz 27A 20А @ 88V DC, 60% (20 V), 27 A € 92V DC, 35% е 20 V), 30 A @ 92V DC, 40% (240 V % in 5 cfm 90 psi 12 ft Handheld 44YW18 
AirForce 40i 60 Hz 40A 20A@ 88V DC, 60% (120 V), 27 A @ 91V DC, 35% (120 V), 40 A © 140V DC, 60% (2401) 96 in 6 cfm 90 psi 12ftHandheld 56LF05 
Lincoln Electric 
Tomahawk 375 Аг — 60 Hz 25A 13 A @ 85.2 V, 100%, 18 A @ 87.2 V, 60%, 25 A @ 90 V, 35% Yin 2.1 cfm 80 psi 10 ft Handheld 28MG88* 
Tomahawk 625 50/60 Hz 40A 24 A Q 89.6 V, 100%, 29 A @ 91.8 V, 60%, 40 A @ 96 V, 35% % in 2.1 cfm 90 psi 20 ft Handheld 28MG89 
Tomahawk 1000 50/60 = 60A 40 A @ 96 V, 100%, 60 A @ 104 V, 50% Twin 4.6 cfm 87 psi 25 ft Handheld 28М090 
50/60 Hz — 100A 100 A @ 140 V, 60% К -Phase), 60 A @ 140 V, 100% (1-Phase, 200-208 V), 60 A @ 140 1 іп 6.7 сіт 87 psi 50 ft Handheld 610Х92 
Tomahawk 1500  50/60Hz X 100A V, 100% (1-Phase, 230 V), 60 A @ 140 V, 100% (3-Phase), 80 A @ 140 V, 60% (1-Phase, — 1Y2in ^ 6.7 cfm 87 psi 25 ft Handheld 61UX91 
— 50/60Hz — 100A 200-208 V), 80 A @ 140 V, 80% (1-Phase, 230 V), 80 A @ 140 V, 80% (3-Phase) 1 іп 6.7 сїт 87 psi Torch Not Included 61UX79 
iller Electric 
Spectrum 3/5 50/60Hz 30A 204A Q 88V DC, 60% (120 V), 27 A & 92V DC, 35% (120 V), 30 A @ 92V DC, 40% (240 V) іп 5 cfm 120 psi 12ftHandheld 137845 
Spectrum 625 60 Hz 40A іп 6 cfm 90 psi 12ftHandheld 49Х315 
X-TREME 60 Hz 40A 20 A @ 88V DC, 60% (120 V), 27 A @ 91V DC, 35% (120 V), 40 A @ 140V DC, 60% (240 V) in бейт 90 psi 20 ft Handheld 49X316 
Thermal Dynamics 
AirCut 156 60 Hz 15A 15 A, 35% Ae in — = 20 ft Handheld 116203” 
Cutmaster 40 50/60 Hz 40A 20 A, 100%, 30 A, 60%, 40 A, 40% Tin 2.8 сїт 90 psi 15 ft Handheld 56LE80 
Cutmaster 58 50/60 Hz 60A 100% @ 30 A, 40% @ 60 А, 60% @50A Tin 6.7 cfm 75 psi 20 ft Handheld 618678 
50/60 Hz 60A 1 іп 5 cfm 90 рві 20 ft Handheld 54ТА04 
Cutmaster 60i 50/60 Hz 60A 40 A, 100%, 50 A, 60%, 60 A, 50% 1 іп 5 cfm 90 psi 50 ft Handheld 54ТА05 
50/60Hz — 60A Tin 5 cfm 90psi Torch Not Included 54TA06 
Cutmaster A80 50/60 Hz 80A 100% @ 70 Amps, 80% @ 80 Amps Yin 6.7 cfm 75 psi 25 ft Machine 618079 
Cutmaster 82 ^ 50/60Hz 80А 55 A, 100%, 65 A, 60%, 80 A, 40% Twin  67cfm 70 psi 20 ft Handheld 116216 
Cutmaster 102 50/60 Hz 100A 100 A, 60%, 70 A, 100%, 80 A, 80% 1% in 7.5 cfm 70 psi 20 ft Handheld | 20UJ67 
Cutmaster A120 50/60 Hz — 120A 100% @ 100 Amps, 80% @ 120 Amps W in 6.7 cfm 80 psi 25ftMachine 618080 
Cutmaster 152 — 50/60Hz 120А 100 A, 100%, 120 A, 80% 2in 7.5 сїт 70 psi 20 ft Handheld 200/68 
*Built-in Air Compressor. 
LINCOLN B (2 THERMAL D) Lineo B5 = E 
Plasma Torches Miller "A pas  sarme1 7 


uu 


X 


These replacement, handheld plasma torches connect to compatible plasma cutters to make 
precise cuts or gouges in metals such as steel, stainless steel, and aluminum. They create 
minimal slag and cause minimal distortion when used on thin materials. 


Maximum 
Series Current 
Lincoln Electric 
C105 100A 
LC25 25A 
LC40 40А 
LC65 60A 
Miller Electric 
XT30 30A 
XT30C 30A 
XT40 m А 
XT60 60 A 


Thermal Dynamics 


120A 

SL100 190 À 
SL40 40A 
80A 

SL60 80A 
80A 

80A 

SL60QD 80A 


Duty 
Cycle 


60 % 
35 % 
35 % 
50 % 


40 % 
40 % 
60 % 
40 % 
40 % 


60 % 
60 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40% 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Cable For Rear 
Length Connection Type 
25 — 
10 — 
20 — 
25 9-Pin 
12 Lead 
20 Lead 
20 Quick Disconnect 
20 Quick Disconnect 
50 Quick Disconnect 
20 ATC 
20 RPT (02B) 
15 AIC 
20 ATC 
20 RPT {028) 
20 ATC 
50 ATC 
20 ATC 


Head 

Angle Compatible with Series 
— Tomahawk 1500 
= Tomahawk 375 Air 
— Tomahawk 625 

70° Tomahawk 1000 
80° Spectrum 375 X-TREME 
= Spectrum 375 
= Spectrum 625 X-TREME 
— Spectrum 875, Spectrum 
80° 875 Auto-Line 

fo Cutmaster 102, 

75? Cutmaster 152 

ro Cutmaster 42 

ТӨР! 

ТЫ? 

909 Cutmaster 52, Cutmaster 82 
15? 

157" 


Item 
No. 


61UX82 
61UX80 
61UX81 
33RM81 


132846 
386634 
49WM69 
49М/М75 
31CF07 


20UJ70 
2CZF2 

110208 
20069 
2CZF1 

20UJ71 
54ТА08 
54ТА07 


d 


Thermal 


54TA07 


Dymamics 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


LINCOLN Ë а 
Letectric] Miller. 


Plasma Torch Tips 
and Nozzles 


IHERMAL DYNAMICS 


Thermal 
Focus the stream of plasma flowing out of Dynamics 
plasma torches and are compatible with specific 2С265 
brands and series of plasma torches. 
Compatible Maximum For Plasma Item 
with Series Cutting Configuration Current Torch Type No. 
American Torch Tip 
Nozzle 
Drag Shield Cutting, Standoff Cutting — 30 A Handheld 41T166 
PT-23, PT-27 Drag Shield Cutting, Standoff Cutting 50A Handheld 41T167 
Drag Shield Cutting, Standoff Cutting 80А Handheld 417169 
Lincoln Electric 
Direct Contact Nozzle 
LC40 Drag Tip Cutting 40A Handheld, Machine 610236 
Gouging Nozzle 
LC105 Gouging 80A Handheld, Machine 610781 
Gouging 100A Handheld, Machine 610782 
Nozzle 
LC25 Standoff Cutting 25А Handheld 610729 
LC40 Standoff Cutting 40A Handheld, Machine 610235 
Drag Tip Cutting 40A Handheld 33RM86 
LC65 Standoff Cutting 50A Handheld, Machine 610244 
Standoff Cutting 60A Handheld, Machine 610245 
Drag Shield Cutting, Standoff Cutting 60А Handheld, Machine 610284 
LC105 Drag Shield Cutting, Standoff Cutting 80A Handheld, Machine 610285 
Drag Shield Cutting, Standoff Cutting 100A Handheld, Machine 61UZ86 
Shielded Contact Nozzle 
LC65 Drag Shield Cutting 40А Handheld 33RM87 
Miller Electric 
Tip 
ICE-60T Drag Shield Cutting, Standoff Cutting — 60 A Handheld ЕШШ 
ICE-55C Drag Shield Cutting, Standoff Cutting 55А Handheld 380612 
Extended Cutting 55A Handheld 386614 
ІСЕ-40С Drag Shield Cutting, Standoff Cutting 40А Handheld 3RDV5 
ICE-40C, ICE-55C Extended Cutting 40A Handheld 3RDV7 
5-25, ІЕ-25СХ, Drag Shield Cutting, Standoff Cutting 27А Handheld 3RDR5 
XT30, XT30C — Drag Shield Cutting, Standoff Cutting — 30A Handheld 15F415 
XT40 Drag Shield Cutting, Standoff Cutting 40А Handheld 132847 
XT60 Drag Shield Cutting, Standoff Cutting — 60A Handheld 49X329 
Gouging 60А Handheld 49X336 
Thermal Dynamics 
Standoff Tip 
Standoff Cutting 40A Handheld 20761 
Standoff Cutting 50А Handheld 20762 
Standoff Cutting 60А Handheld 202763 
51100, 5160 Standoff Cutting 80A Handheld 26764 
Standoff Cutting 100A Handheld 20765 
Standoff Cutting 120A Handheld 49NW75 
Tip 
SL40 Drag Tip Cutting 40А Handheld 11G211 
Drag Tip Cutting 30A Handheld 2CZF8 
SL60 Drag Tip Cutting 40А Handheld 2CZF9 
Drag Tip Cutting 60A Handheld 200/75 
zum 
LINCO 2 THERMAL DYNAMICS 
Levectric) Miller. Ж 
Also known as retaining cups or shield cups, they incon 
secure plasma torch nozzles, swirl rings, and other 61UZ30 
consumables in place on plasma torches. 
Maximum ForPlasma Пет 
Compatible with Series Cutting Configuration Current — Torch Type No. 
Lincoln Electric 
LC25 Standoff Cutting 25A Handheld 610730 
Drag Shield Cutting, 
1040 Standoff Cutting 40А Handheld, 610738 
Drag Shield Cutting, Machine 
LC105 Gouging, Standoff Cutting 100A 610787 
Miller Electric 
XT30, XT30C, XT40, XT40M Drag Shield Cutting, 40A 15F416 
Extended Cutting, Gouging, 
ICE-40C, ICE-40T, ICE-50C, н 
ICE-50CM, ICE-55C, ICE-55CM Standoff Cutting 50A 386611 
Extended Cutting, Gouging, Handheld 
XT60, XT60M Standoff Cutting 60A 49X333 
ICE-100T, ICE-100TM, ICE- Drag Shield Cutting, 
60TM, ICE-80CX, ICE-80CXM, Extended Cutting, Gouging, 60А 386622 
ICE-80T, ICE-80TM Standoff Cutting 
Thermal Dynamics 
$L100, SL60 stando Cu ting 100A 2UPZ2 
Drag Tip Cutting, Gouging, Handheld 
51100, 5160 Standoff Cutting 100A 3JXG3 
PCH/M-100XL, PCH/M-102, Handheld 
PCH/M-60, PCH/M-62, PCH/M-75, Drag Tip Cutting, Gouging 55 A Machine 3LWN8 


PCH/M-76, PCH/M-80 


2420 GRAINGER. 
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Conduct current to create and maintain an arc 
for plasma cutting tasks and are compatible with 
specific brands and series of plasma torches. 


Plasma Torch Electrodes © 
| 
ГЕгЕСТАС) Miller. 


Нет THERMAL D 
Compatible with Series For Plasma Torch Type Мо. IHERMAL JYNAMICS. 
Lincoln Electric 
Standard 
180 mess 810238 
LC105 Handheld, Machine 610716 
Miller Electric 
Standard 
XT30, XT30C 15F414 
XT60 49X330 
ICE-60T andheld 3RDV8 
CE-40C, ICE-55C 3RDR6 
Extended 
CE-40C, ICE-55C Handheld 3RDV6 
Thermal Dynamics 
Standard с 118212 ` 
51100, 5160 andheld 20708 
PCH/M-102, PCH/M-62 Handheld, Machine 49NW77 
PCH-10, PCH-20, PCH-25 Handheld 3LVL5 
PCH 25738, FOROS PCH/M-28, "M Lincoln 
PCH/M-35, PCH/M-40 i 
PCH/M-51 Handheld, Machine 3LVN3 610228 
РСН/М-51 ЗІМА 
Extended 
PCH/M-102, PCH/M-62 Handheld, Machine  49NW78 


LINCO 


ы THERMAL DYNAMICS 
Miller. X 


Plasma Torch Shield 
Caps and Deflectors 


Protect plasma torch nozzles from damage 
during plasma cutting applications. 


Thermal 
Dynamics 
2UPZ3 


Maximum For Plasma Item 
Compatible with Series Cutting Configuration Current Torch Type No. 
American Torch Tip 
Heat Shield 
$ PT-23, РТ-27 Drag Shield Cutting — Handheld 41R987 
hield 
PT-23 Drag Shield Cutting — Handheld 417170 
Lincoln Electric 
Drag Shield 5 
LC65 А 4 60А Handheld 33RM91 
LC105 Drag Shield Cutting  —400 A Handheld, Machine 610779 
Gouge Shield 
LC65 Gougi 60A Handheld 33RM92 
LC105 ouging 100A Handheld, Machine 610780 
Miller Electric 
Drag Shield 
ICE-100T, ICE-60T, ICE-60TM, 
ICE-80CX, ICE-80CXM, 100A Handheld, Machine 386619 
ICE-80T, ІСЕ-80ТМ 
МЕННЕН Drag Shield Cutting ^ 55A Handheld, Machine 386613 
XT30, XT30C 30A Handheld 15F417 
XT40 40А Handheld 386629 
XT60 60А Handheld 49X331 
Gouge Shield 
XT60 Gouging 60A Handheld 49X335 
Thermal Dynamics 
Deflector 
Drag Shield Cutting, Drag 
51100, 5160 Tip Cutting, Gouging, 100A Handheld 3JX68 
Standoff Cutting 
Drag Shield Cap - m 
| 7 Handheld 
SL100, SL60 Drag Shield Cutting 100 A Handheld 2UPZ1 
Gouging Shield Cap 
SL100, SL60 Gouging 100A Handheld 2UPZ3 
Thermal Dynamics 
LINCOLN 2С2С7 
[ELECTRIC | ForPlasma Пет 
Compatible with Series — Torch Type Мо. 
Lincoln Electric 
Swirl Ring 
ы Tomahawk 375 Air, 
Miller Tomahawk 625 Handheld 610231 
. omahawk 1500 61UZ88 
THERMAL DYNAMICS. Miller Electric 
Kk Swin Ring " 
pectrum 375, Spectrum 
Plasma Torch ы ӨЛІ 
= Spectrum 875, Spectrum 
Start Cartridge 875 Auto-Line ааз 
Spectrum 2050, Spectrum 625 386610 


Thermal Dynamics 
Gas Distributor 
PCH/M-100XL, 
PCH/M-102, PCH/M-60, Handheld, si yuo 


and Swirl Rings 


Also known as start cartridges, gas 
distributors, or baffles, they direct the 


! PCH/M-62,PCH/M-75, Machine 
plasma stream as it travels around PCH/M-76, PCH/M-80 
the electrode and into the nozzle оп Start Cartridge — 
compatible plasma torches. SL100, 5160 Handheld -s¢7e7 
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1-800-GRAINGER (472-4643) MIG Welding Wire 


MIG Welding Wire S222) wisma —Acorec | Qus S 


= Welding current designation: aluminum, stainless steel, carbon steel (DECP); copper (AC/DCEP) J 


Welded Welded Min. Req. Min. Req. 
> CHOOSE: Tensile — Yield P CHOOSE: Tensile Yield Item 
Wire Dia. Strength Strength Weight Series For Joining For Welding Position Strength Strength Brand No. 
Aluminum 
ER4043 
0.03", 0.047", 0.035" = = 116, 16 Ib, 20 Ib SuperGlaze 4043 Aluminum Flat, Horizontal, 29 ksi — Lincoln — K4265 
ms 0.035", 0.047", 0.063" 34 ksi 28 ksi 1 16, 16 Ib, 20 Ib Alloy 4043 Overhead, Vertical-Up 10 ksi Alcotec К4262 
535 
0.035", 0.047", 0.063" — — 1 Ib, 16 Ib, 20 Ib SuperGlaze 5356 ‘Aluminum Flat, Horizontal, 38 ksi — Lincoln K4270 
0.035", 0.047", 0.063" 46 ksi 30 ksi 1 Ib, 16 Ib, 20 Ib Alloy 5356 Overhead, Vertical-Up 19 ksi Alcotec K4267 
Carbon Steel 
ER70S-6 
0.02 .03", 0.035", 0.045" 70 ksi 58ksi 2 Ib, 11 Ib, 33 Ib, 44 Ib ER70S-6 = н i А Westward К4279 
0.024" 0.03" 0.035" 0.045" 70ksi — 58ksi — 111b, 33 Tb, 4410 ЕН705-6 All Position TOksi — 58ks! “Hobart К4280 
ER70S-3 
0.03", 0.035" 70 ksi 58 ksi 2 Ib, 11 Ib, 33 Ib ER70S-3 — All Position 70 ksi 58 ksi Hobart K4276 
ER70S-2 
0.025", 0.03", 0.035" 70 ksi 58 ksi 2 Ib, 11 Ib ER70S-2 un iti ; А Hobart K4273 
0.0357, 0.045" 76ksi — 63ksi 33 Ib SuperArc L-52 All Position 70ksi — 58ksi [incon — K4274 
Cast Iron 
Not Classified 
0.035", 0.045" — -- 33 Ib Techalloy 55 — All Position Not Rated Not Rated Lincoln К4286 
Copper 
ERCuSi-A І І 
0.035", 0.045" 54.25 ksi 26.5 ksi 33 Ib SuperGlaze SiBR Brass to Copper, Copper All Position 50 ksi — Lincoln К4288 
ЕЛЫ Steel 
ER80S-B 
ERBUS pz ОЗУ, 0.045" 80 ksi 68 ksi 11 Ib ER80S-B2 Low-Alloy Steel All Position 80 ksi 68 ksi Westward К4291 
0.03", 0.035", 0.045" 80 ksi 68 ksi 33 Ib ER80S-D2 Low-Alloy Steel All Position 80 ksi 68 ksi Westward К4293 
Mild Steel 
ER70S-6 І І І 
0.023", 0.03", 0.035", 0.045" 84 ksi 70 ksi 2 Ib, 11 Ib Sureweld S-6 = All Position 70 ksi 58 ksi Esab K4295 
ER70S-6 H4 
н 0.03", 0.035", 0.045" 86ksi 72 ksi 1t Ib, 4416 Spoolarc 86 — All Position 70 ksi 58 ksi Esab К4296 
іске! 
ERNiCr-3 
" " | А Nickel Alloy to Carbon Steel, " ; ; ; 
0.035", 0.045 98 ksi 57 ksi 33 Ib Techalloy 606 Nickel Alloy to Stainless Steel All Position 52 ksi 52 ksi Lincoln K4298 
Stainless Steel 
ER308, ER308L 
0.03", 0.035" 85 ksi 59 ksi 10 Ib, 30 Ib ER308/308L ; iti 88 ksi А Hobart K4308 
0.035", 0.045" 88ksi 63 ksi 33 Ib Blue Max MIG 308LCF Stainless Stee All Position 59ksi 59 KS! Lincoln K4305 
ER308Si, ER308LSi 5 
0.03" 86 ksi 55 ksi 2 Ib, 10 Ib ER308LSi i ч 85 ksi ; Hobart K4310 
0.063", 0.035", 0.045", (03 92ksi — 66 ksi 25 Ib, 33 1b Blue Max MIG 308151 Stainless Stee AE OSON 55ksi 59 КЇ Lincoln K4306 
ER309, ER309L . 
0.023", 0.03", 0.035", 0.063", 0.045" 85ksi — 58ksi — 21b, 10 Ib, 30 Ib ER309/309L S Carbon All Position 85ksi — 58ksi | Westward К4317 
ER309Si, ER309LSi 
ERG CERO USE 0.035", 0.063" 86 ksi 65 ksi 25 16, 33 Ib Blue Max MIG 309LSi | Stainless Steel to Carbon Steel All Position 64 ksi 64 ksi Lincoln К4315 
1 1 
0. 0%, 0.035", 0.045", 0.063" = = 33 Ib Blue Max MIG 316L Stainless Stee All Position 55 ksi 55 ksi Lincoln K4323 
ER316Si, ER316LSi 
0.063", 0.03", 0.035", 0.045" 81 ksi 59 ksi 25 Ib, 33 Ib Blue Max MIG 316LSi ; ы 64 ksi A Lincoln K4326 
0.03", 0.035", 0.045" 90ksi 64ksi — 21b, 1010, 30 Ib ER316LSi Stainless Stee All Position goksi 64%і Westward К4328 
i ire Wisrwarp ОТП 
Metal-Cored Welding Wire 
= Welding current designation: DCEP 
Min. Min. 
> CHOOSE: Req. Вед. 
Wire Welded Tensile Welded > CHOOSE: For Welding Tensile Yield Item 
Dia. Strength — Yield Strength Weight Series For Joining Position Strength Strength Brand No. 
Carhon Steel 
E70C-BM — — І - І І 
0.035 in, 0.045 in, 0.052 in, 0.0625 in 70 ksi 58 ksi 1t Ib, 33 Ib E70C-6M Carbon Steel Flat, Horizontal 70 ksi  58ksi | Westward К4681 
E70C-6M H4 
0.045 in, 0.052 in, 0.0625 in 75 ksi to 90 ksi 65 ksi to 80 ksi 33 Ib, 50 Ib Metalshield MC-6 m a | Lincoln K4602 
0,052 in, 0.0625 in 75 ksi to 90 ksi 65 ksi to 80 ksi 5010 Metalshield MC-6 Carbon Steel All Position 70 51 58ksi [Tinco  Қ4679 
E70C-6M H4, E70C-6M-H8, E70T15-M20A4-CS1-H4 
0.045 in, 0.052 in, 0.0625 in 75 ksi to 90 ksi 65 ksi to 80 ksi 33 Ib, 50 Ib Metalshield MC-706 Carbon Steel Flat, Horizontal 70 ksi 58 ksi Lincoln K4680 
E70C-6M-H4, E70T15-M20A4-CS1-H4, E70T15-M21A4-CS1-H4 
с йш in, 0.052 in, 0.0625 in 75 ksi to 90 ksi 65 ksi to 80 ksi 33 Ib, 50 Ib Metalshield MC-70 XLS Carbon Steel All Position 70 ksi 58 Кі Lincoln K4601 
ast Iron 
Not Classified нши - 
Р ; ; 1 ast Iron to Carbon m 1 ; 
0.035 in, 0.045 in 58 ksi 43 to 63 ksi 116, 2 Ib, 10 Ib, 25 Ib — Steel, Cast Iron All Position 58ksi 43ksi | Westward K4600 
H H LINCOLN в 
Flux-Cored Welding Wire S 
» Welding current designation: stainless steel (DCEP) 
= Welding position: carbon steel (flat, horizontal, overhead, vertical-down, vertical-up) 
P» CHOOSE: Welded Min. Req. Min. Reg. 
AWS Wire Tensile Welded > CHOOSE: For Welding Tensile Yield Item 
Classification Dia. Strength Yeild Strength Weight Series For Joining Position Strength Strength | Brand No. 
Carhon Steel Flux-Cored Wire for General Steel Fabrication 
Gas-Shielded Shielding Type 
E71T-9C 0.045 in, 0.052 in, 0.0625 in 87 ksi to 93 ksi 80 to 89 ksi 15 Ib, 33 Ib Dual Shield 710X Carbon Steel — All Position 70 ksi 58 ksi Esab K4607 
E71T-9M 0.045 in, 0.052 in, 0.0625 іп 89 ksi to 92 ksi — 80 to 89 ksi 33 Ib, 50 Ib UltraCore HD-M Lincoln — K4614 
Self-Shielded Shielding Type 
E71T-8 0.068 in 74 ksi to 79 ksi —60to 69 ksi 25 Ib Innershield NR-203MP | Carbon Steel А! Position 70 ksi 58 ksi Lincoln — K4627 
Carbon Steel Flux-Cored Wire for Structural Steel Fabrication 
Gas-Shielded Shielding Type 
E70T-9C 0.0625 in, 0.0781 in 81 ksi to 86 кӛбі. — 70to 79 ksi 50 Ib UltraCore 70C Carbon Steel Flat, Horizontal 70 ksi 58 ksi Lincoln К4603 
Self-Shielded Shielding Type 
E71T-8 0.068 in, 0.072 in, 0.0781 in 83 ksi to 89 ksi 70to 79 ksi 2516, 56 Ib, 13.5 Ib Innershield NR-232 Carbon Steel — All Position 70 ksi 58 ksi Lincoln — K4625 
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MIG Welding Wire & TIG Welding Rods Details on page A1. nu 
T continuen] 
Н " т LINCOL 
Flux-Cored Welding Wire LELECTRIC ) 
> CHOOSE: Welded Min. Req. Min. Req. 

AWS Wire Tensile Welded > CHOOSE: For Welding Tensile Yield Item 
Classification Dia. Strength Yeild Strength Weight Series For Joining Position Strength Strength | Brand No. 
Carbon Steel Flux-Cored Wire for Thin-Gauge Sheet Metal 
Self-Shielded Shielding Type | 

ЕТ1Т-11 0.03 In; 0759 in: 0.045 90 ksi 60 to 69 ksi 10 Ib, 33 Ib Coreshield 11 Carbon Steel All Position 70ksi — 58ksi | Esab К4619 
Low-Alloy Steel Flux-Cored Wire for Thin-Gauge Sheet Metal 
Self-Shielded Shielding Type 

E71TG-G 0.045 in, 0.068 in, 0.0781 in 80 to 89 ksi 70 to 79 ksi 1016, 25 16, 816, 14 Ib Innershield NR-212 — All Position 70 ksi 58 ksi Lincoln — K4630 


Low-Alloy Steel Seismic-Certific Flux-Cored Wire for Structural Steel Fahrication 
Gas-Shielded Shielding Type 

Е8ТТ1-М1С 0.045 in, 0.052 in, 0.0625 in 90 to 99 ksi 80 to 89 ksi 33 Ib, 50 Ib UltraCore 81Ni1C-H — All Position ^ 80 ksi 68ksi | Lincoln К4628 
Stainless Steel E308 Flux-Cored Welding Wire 
Gas-Shielded Shielding Type 

ЕЗ08171-1/4 0.045 іп, 0.0625 іп 83 ksi 56 ksi to 57 ksi 10 Ib, 33 Ib UltraCore 308L P Stainless Steel АШ Position 75 ksi 
Stainless Steel E316 Flux-Cored Welding Wire 
Gas-Shielded Shielding Type 

ES16LT1-1/4 0.035 in, 0.045 in 70 ksi Not Specified 11 Ib, 33 Ib ES16LT1-1/4 Stainless Steel — All Position 70 ksi Not Rated| Westward К4640 


Lincoln — K4634 


TIG Welding Rods NE Aig E 
WESTWARD нова 
= 36" Overall length (ELECTRIC) A уе 
Welding Tensile Strength Yield Strength 
P CHOOSE: Current Welded Welded P CHOOSE: " (Minimum (Minimum Item 
Rod Dia. Designation Tensile Strength — Yeild Strength Weight For Joining Required) Required) Brand No. 
Aluminum 
ER4043 i 
"йв", 382", 78" АС 29 ksi = 1 Ib, 10 Ib i А Westward К4455 
Yaa", УР AC 20 ksi = 10 Ib Aluminum 29 ksi Not Rated — Hobart —K4456 
ER5356 i 
Vas", 352", УВ" АС 38 ksi = 11b, 10 Ib Aluminum 38 ksi Not Rated Westward К4458 
Vio, 352", Ve DCEP 240 to 296 N/mm2 110 to 120 N/mm2 10 Ib — Lincoln K4459 
Carhon Steel 
ER70S-6 
0.035", 0.045", Vie", 342", Ye", 582" DCEN 70 ksi 58 ksi 1 Ib, 10 Ib Carbon Steel 70 ksi 58 ksi Westward K4462 
Vie", 382", Ve", Yaa" DCEN = = 20 Ib, 30 Ib, 50 Ib Lincoln К4463 
ER70S-2 
0.035", 0.045", Ye", 342", ув" DCEN 70 ksi 58 ksi 1 Ib, 10 Ib Carbon Steel 70 ksi 58 ksi Westward K4460 
Ye’, 382", Ve", Yaz" DCEN 77 ksi 85 to 96 ksi 2016, 30 Ib, 50 Ib Lincoln K4461 
Cast Iron 
ERNi-CI 
TETTE DCEN 66 ksi 36 ksi тЫ ol to Garbon Steel, Cast 66 ksi 36ksi | Westward К4464 
Not Classified | 
t Vio", Ar", Ve" DCEN 89 ksi 62 ksi 116, 10 Ib Cast Iron, Cast Iron to Carbon Steel 89 ksi 62 ksi Westward К4465 
opper 
ERCu 
Ae", 382", Ve" AC, DCEN 8 ksi 29 ksi 1 Ib, 10 Ib Copper 8 ksi 29 ksi Westward К4466 
Low-Alloy Steel 
ER80S-B2 7 
ТЕСІЛЕ ОСЕМ 80 ksi 68 ksi 1 Ib, 10 Ib 2 А п Westward К4471 
Yo", Wr DCEN 9810 113 ksi 82 ksi 30 Ib Low-Alloy Steel 80 ksi 68 ksi Lincoln — KA473 
ER80S-D2, ER90S-D2 
Vs", 382", УВ" ОСЕМ 105 to 120 ksi 94 ksi 30 Ib Low-Alloy Steel 80 ksi 68 ksi Lincoln K4482 
ER80S-D2/ER90S-D2; EASK 
LA DCEN 110 ksi 95 ksi 10 Ib Low-Alloy Steel 80 ksi 68 ksi Esab K4477 
ER90S-B3 MEME г 
Ye", 382", Ve", Yaz" DCEN 94 ksi 79 ksi 10 Ib т A А Esab K4479 
a H DCEN 90 ksi 78 ksi 11b, 1016 Low-Alloy Steel 3059 Ті | Westward К4480 
ER100S-1 
Yoo", Ув" DCEN 100 ksi 88 ksi 10 Ib Low-Alloy Steel 100 ksi 88 ksi Westward К4469 
Magnesium 
ERAZ61A 
Vio", 32", Ve AC, DCEN 44 ksi 30 ksi 11b Magnesium 44 ksi 30 ksi Westward К4483 
ERAZ92A 
Vio", 952", Ve AC, DCEN 25 ksi 14 ksi 116 Magnesium 25 ksi 14 ksi Westward К4484 
Mild Steel 
ER70S-6; EH11K 
Vis, 382, 78", Vo" DCEN 86 ksi 72 ksi 10 Ib Carbon Steel 70 ksi 58 ksi Esab K4487 
ER70S-2 H4 i i 
Vas", 352", УВ" ОСЕМ 82 ksi 70 ksi 10 Ib Carbon Steel 70 ksi 58 ksi Esab K4485 
Nickel 
ERNiCr-3 
Vio", oz", Ve DCEN 80 ksi 52 ksi 10 Ib Nickel-Chromium to Nickel-Chromium 80 ksi 52 ksi Westward К4488 
Stainless Steel 
ER308, ER308H 
"ле", 3952", Ve" — — — 30 Ib Stainless Steel — Lincoln К4499 
ER308, ER308L c 
Vs", 382", Ye" DCEN 88 ksi 59 ksi 1 Ib, 10 Ib i А А Hobart К4496 
Te" Ур" DCEN = = 10 1b; 30 Ib Stainless Steel 88 ksi 59 ksi Lincoln — К4497 
ER308Si, ER308LSi 
Vio", 952", Ve DCEN — — 30 Ib Stainless Steel 85 ksi 55 ksi Lincoln К4498 
ER310 
Vio", 982°, Ve DCEN = = 30 Ib i A Lincoln K4505 
w DCEN = = 101 Stainless Steel 80 ksi = Westward K4504 
ER312 
0.035", 0.045", Ae", 382", Ye" DCEN 109 ksi 78 ksi 10 Ib, 1 Ib Stainless Steel to Carbon Steel 109 ksi 78 ksi Westward К4506 
ER316, ER316L 
0.035", 0.045", Ив, 32", Ve", 982", 34e" РСЕМ 86 ksi 58 ksi 1 Ib, 10 Ib Stainless Steel 86 ksi 58 ksi Westward K4508 
Yo", VA" DCEN 86 ksi 58 ksi 10 Ib Нобай К4511 
ER347 
Vie", Vez", Ve" DCEN — — 30 Ib Stainless Steel 86 ksi 57 ksi Lincoln К4515 
ER2209 
Heo", Vs" DCEN = — 30 Ib Stainless Steel 108 ksi 93 ksi Lincoln К4493 
Tool Steel 
Not Classified 
Vie, Эзо", Ve" DCEN Not Rated — 116,516 Westward К4516 
Vio, 952", 8 DCEN Not Rated — 11b, 5 Ib — Not Rated Not Rated | Westward К4517 
Ув", 382", Ye" ОСЕМ Not Rated — 1 Ib, 5 Ib Westward К4518 
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Stick Welding Electrodes 


Welded Welded Tensile Yield 
> CHOOSE: Welding Current Tensile Yeild > CHOOSE: Strength Strength Item 
Rod Dia. Designation Strength Strength Weight For Joining For Welding Position (Min. Req) (Min. Req) Brand Мо. 
Aluminum 
E4043 
Ca Sis үлі ОСЕР 14 ksi 20 ксі 11b, 5 Ib Aluminum Flat, Horizontal 14 ksi 20ksi Westward K4351 
arbon Steel 
à". Ne" AC, DCEP 76 ksi 67 ksi 5 Ib, 50 Ib Carbon Steel All Position 60 ksi 48 ksi Ева) К4356 
Е6010 
Fax", Ve, Yaz" DCEP 60 ksi 48ksi 51b, 10 Ib, 50 Ib та n ; | Hobart K4357 
ua DCEP 869ksi — 72.9ksi 101,501 Carbon Steel All Position G0ksi 48К |- Esab — Kagn4 
1 
Yo, Va", voz" AC, DCEP 60 ksi 48ksi 510, 10 Ib, 50 Ib Hobart К4358 
Эдо", Ve, var AC, DCEP 76 ksi 67 ksi 5 Ib, 50 Ib Carbon Steel All Position 60 ksi 48 ksi Esab К4356 
ЕЗ W", 582" AC, DCEP 83 to 86 ksi 67 to 71 ksi 5 Ib, 20 Ib, 50 Ib Lincoln К4359 
"a 350", Vs" AC, DCEN, DCEP 81 ksi 70 ksi 5 Ib, 50 Ib Carbon Steel All Position 60 ksi 48 ksi Esab К4365 
7 
% Va", Yaa" AC, DCEN, DCEP 81 ksi 73 ksi 5 Ib, 10 Ib Carbon Steel All Position 70 ksi 58 ksi Hobart K4371 
E7018 H4R 
7 
Yi". Va", 982" AC, DCEP 74 to 88 ksi 62 їо 74 ksi 3016, 50 Ib Low-Alloy Steel "m ; 58 ksi Lincoln K4382 
All Position 70 ksi 
Ye", Ve, 982", A6", 782", Vs" — AC, ОСЕР 78 ksi 68 ksi 1016, 50 Ib ! Carbon Steel, Carbon Steel to Low-Alloy Steel 57 ksi Esab К4375 
E7018-1 H4R 
Зо", Ve, %2 AC, DCEP 78 to 86 Кѕї 641072ksi 301b, 5016 7 m A ; | Lincoln K4386 
NEN AC,DCEP  79t091ksi 641077ksi — 3010 Low-Alloy Steel АП Position 70581 58 і Оп K4381 
E7018 H8 
Ао", Ve, o Ё 090 ksi о 80 ksi b, 50 Ib Low-Alloy Stee osition si si | Lincoln 
Эдо", Va" Yaa" AC, DCEP 75 to 90 ksi 63 їо 80 ksi 2016, 50 Alloy Steel All Positi 70 ksi 58 ksi incoln К4385 
E7024 
Б", Уво", Эв", 82", Va A Ё о 86 ksi 0 71 ksi arbon Stee at, Horizontal si si | Lincoln 
Ув", Уво", 316", 752", Vs" AC, ОСЕМ, ОСЕР 77 to 86 Кѕі 66 to 71 ksi 50 Ib Carbon Steel Flat, Hori І 70 ksi 58 ksi i K4389 
Cast Iron 
ENi-CI 
Эдо", Ve", Yaa" DCEP 40 to 65 ksi 38 to 60 ksi 1 Ib, 5 Ib н, A ; Westward K4393 
ad" Vol Va" DCEP EA — 24 1b, 30 Ib Cast Iron to Carbon Steel, Cast Iron All Position 40 ksi 38 ksi Lincoln 4392 
Low-Alloy Steel 
E8018-B2 H4R 
ЕРТЕН 93 to 99 ksi, 78 to 85 ksi, 24106, 25 Ib, " Flat, Horizontal, А 4 А 
Yeo", Va", 982 AC, DCEP 88 to 93 ksi 721078 ksi 301b, 50 Ib Low-Alloy Stee Overhead, Vertical-Up 80 ksi 67 ksi | Lincoln K4404 
E8018-C1 НАВ 
Yo, Ув" AC, DCEP 82 to 89 ksi 67 to 76 ksi 30 Ib Flat, Horizontal, P ; [Lincoln K4672 
ЖЕЛЕ ACDOP 821089 67107681 — 50b Low-Alloy Stee Overhead, Vertical-up — 90KSi — 67kSl Tincoin K4405 
Sho" 14" Sho" Bha" TAS А А Е Flat, Horizontal, A А i 
Yao", Va", 982", V16", 75? АС, ОСЕМ, ОСЕР 801098 ksi 73to86ksi 3010, 50 Ib Low-Alloy Stee Overhead, Vertical- Up 80 ksi 68ksi | Lincoln K4672 
E9018-B3 НАВ | 
Yao", Va, Sho" AC, DCEP ЦЯ dum ІМ ENS Low-Alloy Stee m up 901 77ksi | Lincoln Ка406 
Nickel 
ENiCrFe-2 
Nickel-Chromium-Iron Alloy to Carbon Steel, 
Ао", Ve", Ae si — ickel-Chromium-lron Alloy to Stainless osition si — 'estwart 
Yaa", Ve", Ae" DCEP 80 ksi 510 Nickel-Chromium-tron All Stainl All Positi 80 ksi Wi d K4408 
Steel, Nickel-Chromium-lron Alloy 
Stainless Steel 
E308-17, E308L-17 Р 
Ve", Jaa", A6" АС, ОСЕР 85 to 92 Кѕі 62 to 68 ksi 30 Ib Stainless Stee BU lup 75е — | Lincoln К4417 
E308-16, E308L-16 ' 
"PE AC,DCEP ^ 781086ksi 54to61ksi 301b Stainless Stee Flat, Horizontal, 75ksi — 54ksi | Lincoln K4415 
E TEL а Ш Overhead, Vertical-Up 
- -1 
ушу Ve, Yoo! DCEN 75 ksi 57 ksi 50,40 Stainless Stee Soin Ecl 75 ksi — 54ksi | Esab КЇЗ 
E309-16/E309L-16 
Yaa", Ve", Ho" DCEN 75 ksi 65ksi 51b, 40 Ib Stainless Stee da ge A 75ksi — 56ksi | Esab К4419 
E316-16, E316L-16 j 
Yas, 352", Ve", 982" AC, DCEP 70 ksi 56 ksi 11b, 5 Ib, 10 Ib i Flat, Horizontal, A ; Westward K4431 
ИЙ”, a, Hi AC. DCEP 81 to 85 ksi 621065ksi 301 Stainless Stee Overhead, Vertical-Up “2 Кї 56 Кі [Lincoln K4430 
E347-16 
Yo, Ve", 982", Vo" AC, DCEP 75 ksi 57 ksi 5 Ib i Flat, Horizontal, A ; Westward K4438 
Sat в" AC, DCEP 97 ksi E 30 Ib Stainless Stee Overhead, Vertical-Up — "9 KSl 57 КЇ Lincoln (4434 
Westward СЕ 
[ELECTRIC ) E 
Hardfacing Stick ierra? ding Rod — 
Electrodes e naas: Ша 
u А? 
= 14" Overall length " ЖАНЫ, ыы T me 
Welded » Welding position: flat, horizonta —— 
Welding Max. For t — an 
P CHOOSE: Current Rockwell »CHOOSE: Welding Item C 
us Dia. Designation Hardness — Weight Series Position Brand No. © я 116 10 Ib 
rasion & Impact Tensile Strength Tensile Strength Item Item 
,%» АС, ОСЕР  60HRC 116,516 В07000 Flat, Westward К4442 Overall Dia. (As Welded) (Minimum Required) No. No. 
Ve, ys АС, ОСЕР 48 НАС 4011 Wearshield 44 Horizontal | Lincoln К4441 Carbon НЕР! Gas Welding Rod " - —— 
Build-Up Vie in 5 ksi 5 ksi 4 41R24 
Flat, $e in 50 ksi 5) ksi 278242 41В250 
‚зл SA" Т Horizontal, 52 in si Si = 
Ve", Ae’, 982" АС, DCEN 54 НАС 510 Нагабоуег 480 Overhead, Westward К4450 32» in 60 ksi 60 ksi 418251 | 41R252 
Vertical-Up Yin 45 ksi 45 ksi 41R247 | 41R248 
Jie, %2" АС, DCEP 55 HRC 10 Ib Stoody 2110 Fla Esab K4445 w% in 60 ksi 60 ksi 41R253 — 
Metal-to-Earth, Severe Abrasion R45 Я 
"TEE Т Flat, Yo in 45 ksi 45 ksi — 41R246 
76", 316", %2" АС, ОСЕР 49 НАС 1016 Stoody 31 Horizontal Esab K4451 52 in 45 ksi 45 ksi 31GH44 = 
w", 316", %2" AC, DCEP — 57 HRC 10 Ib Stoody 35 Fla Esab K4677 Зл in 45 ksi 45 ksi 31GH45 | 31GH46 
316", %2" АС, ОСЕР 46 HRC 1016 Stoody 33 All Position Esab K4676 R60 
Severe Ahrasion Yin 60 ksi 60 ksi — 23XM55 
18", 6", 982" AC, ОСЕР — 62 HRC 40 Ib Wearshield 60 Flat, Lincoln — K4453 352 in 60 ksi 60 ksi 30XP65 — 
VE, 316", %2" AC, ОСЕР — 55 HRC 40181 ^ Wearshield ME Horizontal Lincoln К4678 As in 60 ksi 60 ksi 30XP66 | 30XP67 
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Overall Finish/ Brazing ltem Pkg. 
Overall Dia. Length Coating Solidus —Liquidus Temp. Range Series Brand No. Qty. 
Phos Copper 
0 % Silver Content, BCuP-2 


0.05inx зіп 20іп Ваге 1,310?F  1,460?F 1,345 °F to 1,500 °F Harris 0 Harris S3THE4 7 
Yin 18 in Bare 1,310 °F 1,460 °F 1,350 °F to 1,550 °F BCuP-2 Hobart бЕТРО 1 
w% in 18 in Bare 1,350?F  1,550?F 1,350 °F to 1,550 °F — Bernzomatic ЗАС23 15 
Yin 20 in Bare 1,310?F  1,460?F 1,350 °F to 1,550 °F BCuP-2 Westward 30AC72 28 
15 % Silver Content, BCuP-5 
0.05inx %in 20іп Bare 1,190 °F 1,425 °F 1,300 °F to 1,500 °F Stay Sil" -Silv 15 Harris S3THF8 7 
Yin 18 in Bare 1,190 °F 1,475 °F 1,300 °F to 1,500 °F Hobart GETP2 1 
“іп 20іп Ваге 1,190°F 1,475 °Е 1,300 °F to 1,500 °F CU: z Westward 30AC74 28 
5 % Silver Content, BCuP-3 
0.05inx %in  20in Bare 1,190 °Е 1,500 °F 1,350 °F to 1,550 °F Stay Sil -Silv 5 Harris S3THF9 7 
Yin 18 in Bare 1,190 °F 1,495 °F 1,325 °F to 1,500 °F Hobart GETP1 1 
“іп 20іп Ваге 1,190?F  1,495?F 1,325 °F to 1,500 °F НЕР: З Westward 30АС73 28 
6 % Silver Content, Not Classified 
0.05 іпх %in 20іп Ваге 1,190°F 1,465 °Е 1,300 °F to 1,500 °F Dynaflow Harris ЗТНЕ2 7 
ELIT] Bronze 
0 % Silver Content, RBCuZn-C 
35 in 12i in Bare 1,595 °Е 1,630 °Е 1,595 °F to 1,630 ^F — Bernzomatic 3AC22 25 
Yin 36 in Bare 1,590 °F 1,630 °F 1,670 °F to 1,750 °F RBCuZn-C Hobart GETP3 1 
Yin 36 іп Bare 1,630?F 1,690°F 1,670 °F to 1,750°F ^ RBCuZn-C Hobart GETPG 1 
Yin 36 in  Flux-Coated 1,590?F 1,630 °Е 1,670 °F to 1,750 °F RBCuZn-C Westward 418236 1 
Yin 36 in  Flux-Coated 1,590?F 1,630 °Е 1,670 °F to 1,750 °F RBCuZn-C Westward 30AC75 20 
Ға” Yin 36in  Flux-Coated 1,590 °Е 1,630 °Е 1,670 °F to 1,750 °F RBCuZn-C Westward 30АС78 33 
HOBART 992 іп 36 іп Bare 1,590 °Е 1,630 °Е 1,670 °Еїо 1,750 °Е —— RBCuZn-C Westward 30ХР48 1 
М? FILLER METALS Vie in 36in  Flux-Coated 1,590?F 1,630 °Е 1,670 °F to 1,750 ^F RBCuZn-C Westward 30ХР52 1 
Nickel Silver 
\ 0 % Silver Content, RBCuZn-D 8 
1 Уле in 36 іп Ваге 1,690°F 1,715 °F 1,720 °F to 1,800 °F RBCuZn-D Westward 30ХР62 1 
BERNZQMATIC (WESTWARD 35» in 36 in Bare — 1,690?F 1,715 °Е 1,720 °Еіо 1,800°F  RBCuZn-D Hobart GETP4 1 
35 in 36 in Bare 1,690?F 1,7159Ғ 1,720 °F to 1,800 °F RBCuZn-D Westward 30ХР63 1 
іп 36in  Flux-Coated 1,690 °Е 1,715 °Е 1,720 °F to 1,800 °F RBCuZn-D Westward 30АС77 40 
Yin 36 in Bare 1,690°F 1,715 °F 1,665 °F to 1,680 °F RBCuZn-D Hobart 6ETP5 1 
B H All %in 36 in  Flux-Coated 1,690 °Е 1,715 °Е 1,720 °F to 1,800 °F RBCuZn-D Westward 30АС76 22 
razing oys High Silver 
a5 % Silver Content, BAg-5 
2. Тан Ro (шю ызп, ыза, Гыз ыза: жшн | шш эш 
i сў Я i i ле in in ux-Coated 1,225 ° ‚370° ‚370 °F to 1,550 °Е Safety-Silv arris 
= Nickel-Silver: 70 ksi Tensile Strength 3 in iBin Bae 1'298 °F —1'370 °F 11225 °F to 1'370°F бау: 51 45 — — Harris — 3THET 3 
= Low-Fuming Bronze: 71 ksi Tensile 56% Silver Content, BAg-7 mM 
i Vi "ле in 18 in Bare 1,205 °F 1,205 °F 1,205 °F to 1,400 °F afety-Silv 56 Harris STHF1 5 
Strength, 64 ksi Yield Strength ein 48 in Flux-Coated 11208 °F —1205*F 1205 °F to T400°F Safety Siv 8С Наз 3THEB 3 
45% Silver, BAg-5 
3THES С 2» 
Brazing Alloy & Flux Kits 
EZ Item 
STAY-SILV 2. Alloy Included Solidus Liquidus Fluidity Rating Flux Included No. 
RM 22 45 % Alloy Silver Content, BAg-5 
24 Me in x 1 oz Coil 1,225 °F 1,370 °F 6.5 1.75 oz Jar Paste ЗТНЕ8 
Brazing Wire Kits (1-02. Wire, 1.75-02. Flux) 
= Ye in x 1 oz Coil 1,145 °F 1,205 °F 8 1.75 oz Jar Paste 3THF2 
A 
Umm e D 
Brazing Flux 
М Container Container Flux AWS Item 
gwon ornent елу, ш E - sko pm Active Temp. Color Classification Series Brand No. 
tat LUX FOR GRAZING ре” i ilver, Phos Copper Brazin 
Bad: AD CAST RO E eR % à Ші 1,000 °F to 1,600 °F_ White FB3-A Worthington 1UYK2 
- қ $ Tb Gan Powder 1,400°Fto2,000°F ^ Blue FB3-F All-State Brazaloy 1 Flux All-State 400H05 
16 Сап Powder 1,400 °F їо 2,000 °F — White FB3-F All-State Brazo All-State 400903 
116 Сап Powder 1,400 °F їо 2,000 Е Red FB3-F All-State Brazaloy 5 Flux — All-State 400Н06 
1 Jar Paste 1,050 °F їо 1,800 ^F — Black FB3-C Stay-Silv Harris 49JR41 
5 |b Paste 1,050 °F to 1,800 °F — Black FB3-C Stay-Silv Harris 54RY05 
— High Silver -— 
jo aie Phos Silver 65ш Bus CaP paste 1,050°F to 1,600 °F White | FB3-A Stay-Silv Haris — 3JXF1 
E DOHOS AXE 11b Jar Paste 1,050 °F to 1,600°F White FB3-A Slay-Silv Harris 49JR42 
5 Ib Jar Paste 1,050 °F їо 1,600 °F — White FB3-A Stay-Silv Harris S4RY03 
7 Datey 
Plumbing Solder 
Wire Melting Container Item 
Jm Application Contents Dia. (in.) Range(Deg.) Size Brand No. 
older 
Large Diameter Pipes Copper, Silver, Tin 0.118in 44010 482 11b Haris — 1UYG8 
Plumbing a and Potable Water Copper, Selenium, Tn 0.118in 41010 418 {1b Harris 1UYK9 
ing 5% Antimony, 95% Тіп 0.117 in 45010 464 116 Oatey 416Р10 
Plumbing ad. Potable Water 5% Antimony, 95% Тїп 0.118in 45510630 11b Harris 1UYG9 
Sen Electrical, Small LITE 5% Antimony, 95% Ті! 0.125 in 45210464 8 oz Наггв 3THF3 
older se ere Lead Bearing i Я ; 
Wire Solders are Prohibited Nickel 0.125 in 46010 630 8 oz Harris ЗТНЕ4 
Speedy is a Lead-Free, Low Temperature 
1UYGS8 Alloy Formulated for Joining Copper Nickel 0.125in 45010555 1 Ib Harris — 3THF7 
Pipe in Potable Water Systems 
Copper Joints Nickel 0.125in 43810729 116 Harris ЗТНЕЗ 
Sheet Metal Work, Welding 50% Lead, 50% Tin — 0.125 in 44510500 11b Harris — 1UYH2 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Solder & Plastic Welding 
American : Ix <© >» КЕ, 
АВАТ" mChemtronics: Ko] EE = = Solid Wire 
Solder 
Electrical/Electronic Solder ‚ —- ~ 
——-— 
Wire Container Item 
Contents Dia. (in.) Application Size Std. Brand No. 
болада: 0.375% Sil 
.375% Copper, 0.375% Silver, ; н 
2% Antimony, 97.25% Тїп 0.250 х 0.250 Roofing, Sheet Metal 6.4 oz RoHS Compliant American Beauty 36JT59 
50% Lead, 50% Tin 0.250 x 0.250 8 о2 RoHS Compliant American Beauty 36JT60 
Solder Wire 
0.5% Copper, 3.0% Silver, 96.5% Tin 0.032 in Lead-Free Soldering 6 о2 RoHS Compliant American Beauty 19YP69 
0.5% Copper, 3.0% Silver, 96.5% Tin, Rosin Core 0.04 in Lead Free Rework and Repair, Portable SAC 305 Alloy 125 іп IPC J STD 004, RoHS Compliant Chemtronics — 1UYD8 
3% Copper, 97% Tin 0.093 in Lead-Free Soldering 4 о2 RoHS Compliant American Beauty 19YP70 
3% Copper, 97% Tin, Acid Core 0.125 in 116 EU Reach, RoHS Compliant Harris 1UYK6 
0.031 in Appliances, Motors, Speaker Wire, Wiring ТІР ASTM B-32 22015 TUYHS 
9 o, Ti ; 0.062 in 11b ASTM B-32 arris 10ҮК5 
3% Copper, 97% Tin, Rosin Core 0.1 in 1ib ASTM B-32 Harris iTUYKT 
0.125 in Motors, Repairs, Speaker Wires 11b ASTM B-32 Harris 1UYK8 
0.118 in Dissimilar Metal Joints, Vibration тю |ӨТМВ-32 4-50-00, Harris 1UYG6 
4% Silver, 96% Tin -— ; , А ] plan 
E 0.125 in Solders Exhibit Considerably Higher Than Necessary Elongation 802 ASTM B-32, J-STD-006, Harris 3THF5 
: for Sound, Dissimilar Metal Joints and Vibration Applications NSF 51, RoHS Complian 
0.031 in 116 ASTM B-32, J-STD-006 Harris 1UYH4 
40% Lead, 60% Tin, Rosin Core 0.062 in Electrical, Small Connection 11b ASTM B-32, J-STD-006 Harris 1UYH3 
0.125 in 116 ASTM B-32, J-STD-006 Harris 1UYH6 
40% Tin, 60% Lead, Acid Core 0.062 in Auto Radiators, Metal Gutters, Sheet Metal, Tin Repairs 11b ASTM B-32 Harris 1UYH8 
40% Tin, 60% Lead, Rosin Core 0.062 in Appliances, Motors, Speaker Wire, Wiring 11b ASTM B-32 Harris 1UYH7 
6% Silver, 94% Tin 0.118 in Dissimilar Metal Joints, Vibration 11b NSF 51, RoHS Complian Harris 1UYH1 
CEPA, CERCLA/SARA Title IIl, 
Copper, Silver, Tin 0.125 in Soldering 110 CSA, EPA, EPCRA/SARA Title All-State 400H02 
111, EU Regulations, NFPA 51B 
Solder Wire & Flux Kit 
4% Silver, 96% Tin 0.125 in Low Temperature Solder — Кері RoHS Compl Harris 3THF6 * 


* Includes 7 oz. solder and 12 02. flux. 


hd Hand 
Plastic 
S | R Ep Si Welding Kit 
SEELYE, INC, ‘ SEELYE, INC. With Air 
i ing Ti | Plastic Welders woran 
Plastic Welding Tips P 4UZRO 
= Connection type: 1/4"-18 NPS 1 Weld most thermoplastics such 
» For welder series 2001 FC, гетен as polypropylene, PVC, and р welding К 
2001 FCP, and model 63 Р "Y ultra-high molecular weight ZUR fin 
Nom. For Maximum tem — 0 EN polyethylene (UHMW). 
Size Rod Diameter No. M N Item 
Hand Welding Tip ч Series Includes No. 
#5 Ў in 4UZT2 Plastic Welding Kits 
Speed Welding Tip m E rc 900 Watt 120 Volt Element, Air Filter, Gauge, Regulator, Variable Heat Control, Pressure Switch, Automatic Speed AUZRS 
#9 582 in 4UZT3 < T. Tacking Tip for % in and % in Diameter Welding Rod, Tacking Tip, Tray, Carrying Case and How to Weld Guide Book 
79A 35 in 4UZT6 N 4UZT1 63 500 Watt 120 Volt Element, Air Filter, Gauge, Regulator, Round Tip, Tray and Welder Guide Book 4UZR7 
#10 Ae in 4UZT4 х 63 500 Watt 120 Volt Element, Air Filter, Gauge, Regulator, Round Тір, 40786 
#10А Эл in 40777 VAN Tacking Tip, Tray, Carrying Case and Welder Guide Book 
#15 Ve in x % in 4UZTS N Plastic Welding Kit with Air Compressor 
Tacking Tip у. FCP 500 Watt 120 Volt Element, Compressor, Variable Heat Control, Automatic Speed Tip for % іп AUZR9 
#4 = 40711 and 52 in Diameter Welding Rod, Tray, Carrying Case and How to Weld Guide Book 
Overall For Maximum Operating Item 
чүш Color Weight Material Thickness Temp. Range to Brand No. 
SENS USASEALING Yin Black {Ib Vain 900 °F to 1,000°F Seelye 40744 
Plastic Welding Rods an Off-White 116 Yin 900 °F to 1,000 °F Seelye 4UZW3 
А : МЕЛЕР Ys in Black 116 982 in 500 °F to 550 °F Seelye 4VDA9 
Rods supply filler material for joining or Р) in 0 ІШІ е b Yen 500 T 0 550 F See ye AVDAG 
iri i i i icati 5» in ac 4 in °F to 5 eelye 
repairing parts in plastic welding applications. Fein Ae TTE in FOO SIS Sen er Seno AVDÁS 
Overall For Maximum Operating Item Polycarbonate 
Dia. Color Weight Material Thickness — Temp. Range to Brand No. Asin  Off-White 5 Ib As in 660 °F to 675 °F (5а Sealing 784815 
ABS Asin Off-White 101b Vis in 660?Ft0675^F Оѕа Sealing 784R16 
Yin Black 11b 35 in 650 °F to 725 °F Seelye 4UZW5 Asin  OffWhite 1516 Эв in 660?Fto675?F (5а Sealing 784817 
Үзіп —Off-White 116 582 in 650 °F to 725 °F Seelye 4UZW8 Polypropylene 
віп White 116 % in 650 °F їо 725 °F Seelye 4UZX2 Vs in Black 11b 582 in 550 °F to 625 °F Seelye 4UZV2 
Әә in Black 116 14 in 650 °F to 725 °F Seelye 4UZW6 Әйіп Off-White 11b 982 in 550 °F to 625 °F Seelye 40205 
Әріп  Off-White 116 Yin 650 °F to 725 °F Seelye 4UZW9 Ур in Black 116 TA in 550 °F to 625 °F Seelye 4UZV3 
о in White 11b іп 650 °F to 725 °F Seelye 4UZX3 Yin Off-White 1 Ib VA 550 °F to 625 °F Seelye 4UZU6 
Эл in Black 11b Yin 650 °F to 725 °F Seelye 4UZW7 35 in White 11b ЛП 550 °F to 625 °F Seelye 4UZU9 
As in White 11b Yin 650 °F to 725 °F Seelye 4UZX4 As in Black 11b Yin 550 °F to 625 °F Seelye 4UZV4 
Acetal Copolymer Jwin  Off-White 110 Yin 550 °F to 625 °F Seelye 4UZU7 
Yin Black b 980 in 550 °F to 625 °F Seelye 4UZY4 Polyurethan 
ә in Black 11b TA in 550 °F to 625 °F Seelye 4UZY5 Yin  Off-White 11b % in 500 °F to 650 °F Seelye 4UZY2 
%e in Black 116 VATI 550 °F to 625 °F Seelye 4UZY6 Эле in Clear 10 Ib As in 570 °F to 650°F Usa Sealing 784852 
Acrylic Ms in Clear 1516 Эв in 570 °F to 6509: ^ UsaSealing 784853 
As in Clear 5 |b Asin 605 °F to 700 °F Usa Sealing 784827 PVC 
Asin Clear 10 Ib 34e in 605?Fto700^F ^ UsaSealing 784R28 Yin Gray 16 % in 550 °F їо 625 °F Seelye 4UZU2 
As in Clear 15 Ib Hein 605 °F to 700°F ^ UsaSealing 784829 Win White ТІР 982 in 550 °F to 625 °F Seelye 4UZT8 
CPVC Әріп Gray 16 Yin 550 °F to 625 °F Seelye 4UZU3 
Yin Gray 116 35 in 900 °F to 1,000 °F Seelye 4UZX5 552 in White 116 Yin 550 °F to 625 °F Seelye 4UZT9 
582 in Gray TTb Vain 900 °F to 1,000 °F Seelye 4UZX6 % in White 15Ib 35» in 625 °F to 660°F Оѕа Sealing 784PV2 
Ae in Gray 1 Ib VATI 900 °F to 1,000 °F Seelye 4UZX7 Эл in Gray 11b Yin 550 °F to 625 °F Seelye 4UZU4 
Ye in Gray 1516 He in 640?Fto680^F ^ UsaSealing 784PW8 Ўв in White 116 Asin 625 °F to 660 °F Usa Sealing 784PV3 
HDPE Hs in White 5 lb Эв їп 625 °F to 660 Е Usa Sealing 784PV4 
Yin Black {11b 582 in 500 °F to 600 °F Seelye 4UZV8 ie in White 1016 34e in 625 °F to 660°F Usa Sealing 784PV5 
зіп  Off-White 116 % in 500 °F to 600 °F Seelye 4UZV5 PVDF 
9% in Black 116 YA in 500 °F to 600 °F Seelye 4UZV9 Үріп  Off-White ТІр % in 900 °F to 1,000 °F Seelye 4UZX8 
Әріп  Off-White 11b TA in 500 °F to 600 °F Seelye 4UZV6 Әріп Off-White 116 TA in 900 °F to 1,000 °F Seelye 4UZX9 
Эв in Black Tb Yo in 500 °F to 600 °F Seelye 4UZW1 sin  OffWhite 11b Yin 900 °F to 1,000 °F Seelye 4UZY1 
Asin Off-White ^ 1lb Yin 500 °F to 600 °F Seelye 4UZV7 UHMW Polyethylene 
Эе їп White 5 Tb Hein 570 °Fto 610 °F Оѕа Sealing 784R63 y» in White 15 Ib % in 900 °F їо 1,000 °F Usa Sealing 784PD1 
Ae in White 10 Ib 34e in 570 °Е їо 610?F Usa Sealing 784864 Эле in White 5 Ib Asin 900 °F їо 1,000 °F__ Usa Sealing 784PD2 
3^e in White 15 Ib 34e in 570 °Е їо 610?F Usa Sealing 784865 s in White 15 Ib %e in 900 °F їо 1,000 °F Usa Sealing 784PD4 
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WELDING 
Welding Accessories 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


www. metabo 


Corded Weld Shavers 


Weld shavers cut with multiple indexable 
inserts that remove material as the milling 
head rotates. The milling head adjusts up or 
down to set the depth of cut. Base plates on 
each side of the head stabilize the cutter and 
form a slot for guiding the cut along the weld. 


792ҮЕ5 


Magnetic 


2MJJ7 


MAG-MATE* 


Welding Squares 


Magnetic Welding Link 
3G919 


төл ісі" 


Maximum Weld Maximum Weld Weld Height Number Item 42 A Southwira Company 
Removal Height Removal Width Adjustment of Inserts Н Brand на 
^e in ^ in i in eck Industries Н 
Yin Tin 0.004 in 3 veao тув | Welding Grounds and Squares 
Welding Pliers Magnetic Welding Grounds— Magnetic Welding Link—Holds steel 
2CZD6 E Powerful, permanent magnetic clamps plates in position for welding, brazing, 
— attach securely to work surfaces. and soldering. 
=: j - 
Mie 22 ано modo av еван Magne Welding Squares Hie 
. - fe А. used on flat ar ipe surfaces 2 holes for fixture mounting, and allow 
ye pip і thread-rod positioning for larger sheets. 
/ ЛА МОРЕМ Chipping Hammer w/Brush are Magnetic Holder—Offers fast and Corrosion-resistant zinc-plated poles. 
Weld Gauge | accurate positioning, holding, and fit-up Can be used on flat or pipe surfaces. 
I, i 
с-та AMO 2UPX3 Шы or square tubing and Welding Magnet Protractor— 
ee 7 р i Magnetic clamp holds ferrous metals at 
fixed angles for clamping or welding. 
Welding Accessories Max, Dia L Mir. Mem 
Д _ Туре Pull (Ib.) (in.) (in.) Amps Model No. 
Two Hose Manifolds—Connect at Cylinder Adapter Set—F31 tank to Magnetic Welding Grounds, Mag-Mate || 
the regulator outlet, enabling use of 2 regulator adapter converts B tank CGA Spring Loaded 38 3 п Тара 6250. IS 
torches at the same time. 520 to MC CGA 200 regulator. F41 On/Off Welding Ground — 1901) — 2%in 200A WG200R 45ЕХ64 
" + ; converts MC tank CGA 200 to B CGA 450 Ib = Sin — 800A ___WG800R__45EX66 
Welding Pliers—Use these spring- Max. Overall Overall Item 
; ; 520 regulator. inti i 
loaded pliers to cut and draw welding E Magnetic Hole Pull Color Width Length Brand No. 
wire, clean parts, grip nozzles, and Hose Repair Kit—Includes heavy- Magneti Fixture 45, 30 & 135°, Holds 90 Ib. Sumner 19Ғ653 
i i i i i lagnetic Welding Angle 
install or remove insulator bushings. duty crimper, both A and B sizes of отс ета 975 1b Black 2125 725m Mag-Mate 401М74 
PVC handgrips. 24 nuts, 24 nipples, 4 couplers, 32 Holds On Three Sides 1501b Reg 2.125 in 9.625 in Mag-Mate 45ЕХ69 
шы ferrules, and 6 splicers. For hoses 34e" Inside or Outside 90° Holding 450 Ib 3.875 in 12.25 іп Mag-Mate — 45EX71 
Butt/Fillet Weld Gauge—Use to to Ye" LD р Magnetic Welding Angle W/Ground 
j Pas П, апае D е! К ІП ІП ag-Mate 
check and measure the size of butt aii On/Off Нага! 1501 — Red 1.9375 т 4in  — Мао-Ма/е  49EK68 
к "E Magnetic Welding Link 
welds, root openings, and convex and Chipping Hammers and Brush— 2) Alnico Magnetic Blocks Linked w/Steel General Tools. 36919 
concave fillets. A finger knob allows Forged head has chisel on 1 end and ar & Wing Nuts, 25 lb. Per Block 
: н қ Magnetic elding Square 
easy locking. Laser etched stainless point on the other to remove weld 45°and 90° Angles 16016 075in Зіл  Mag-Mate 38429 
i in. б 1 А Adjustable Angle Square 120 Ib 1.375 іп 7.625 in  Mag-Mate 2МЈЈ8 
Steel with threaded pin splatter. Steel shaft and wire handle Compact ЗЕ Bye in jin Ma Mate —ABFVA 
Item Compact Multiple Angle Square 5 р 5 іп АП Ма-ма e ПІ 
Нет Description Brand No. i Ї D .I9In 4.5/9 In ag-Mate 
Two Hose Manifold Y Connector for Oxygen B Connections Miller Electric 2CZN6 Holds wore mE at Different Angles | 1.5625 in4.375 in  Mag-Mate — 38Y424 
Мо ose Мапо!й$ Y Connector for Fuel B Connections Miller Electric 2CZN7 Inside Зо Оце 45°and 90° 401b сег 0.625 in_5.5in___Mag-Mate__38Y425 
Welding Pliers 8" Carbon Steel Westward 202706 arge w/Weld Spatter i i j 
Butler Wl ET Fon d i Ў Е Paimgren ЕЗ Cover/Breakavay Ba = 325 Ib 225in 8in Мад-Маіе 2MJK4 
ylinder Adapter Set ylinder Adapter Set niwe hi { i i ы 
Hose Repair Kit Welding Hose Repair & Installation Kit Uniweld3NY89 | _Spatter Cover/Breakaway Bar 15010 Tin 28.7510, “Mag Mate: 2РЫК2 
Horizontal, 6 in Head Length, 5.6 oz Head Westward 2DBVi Mid-Size Multiple Angle Square 15 lb 0./5in 3.75in  Mag-Mate — 2MJJ9 
Vertical, 3 “Ao in Head Length, 5.11 oz Head E 19N773 Mid-Size w/Weld Spatter Cover 7516 0.75 іп 3.75in  Mag-Mate 2МЈКІ 
Vertical, 6 in Head Length, 5.6 oz Head Westward 2DBU9 Mun Fogle wi args Finger Hole 60 Ib 0.75in 3.75in  Mag-Mate 31HG52 
Vertical, 6 9/50 in Head Length, 6.88 oz Head —  19М775 witchable Technology, i i i 
бйрй Vertical 6 80 in Head Length. 723.07 Head — — "198774 | _ Tapped Holes for Fixture 1052 омео Zam PA. Magewiten аш 
Lu ATS Vertical, 6 27/50 in Head Length, 6.7 oz Head — 198781 | 150 Ib 1.5 in 15in  Mag-Mate 45EX61 
Vertical, 7 12/25 in Head Length, 16.23 oz Head — 190777 Tapped Holes for Fixture 45010 Red  25in  3in Mag-Mate 45ЕХ62 
Vertical, 7 16/25 in Head Length, 15.17 oz Head — 19N779 1,000 Ib 4in  425in  Mag-Mate 45ЕХ63 
Vertical, 7 16/25 in Head Length, 16.37 oz Head — 19N780 Welding Angle 
Vertical, 7 16/25 in Head Length, 17 oz Head — 19N778 Compact, Lightweight 21510 Yellow 3.9in 9Ліп — Magswitch 406707 
Chipping Hammer w/Brush Vertical, 4 in Head Length, 4.4 oz Head Westward 2WDR2 Welding Magnet Protractor 
Scratch Brush Straight, 3 Rows — 19N784 Provides Fixed 30°, 45°, 60°, 75° & 90°, Up to 50 Ib. Resistance General Tools 36921 
Item Item 
TWECO она ч » ы Description Size Brand No. Description Size Brand — No. 
1 атр Ground Clamps Female 2MPC1 For 1/0, 2/0, 3/0 — 1UYF7 
1UYE9 Brass, #1 Е leSize 300 А Amps — 19М767 Male/Female 4MPC — For 3/0, 4/0 — 1UYF8 
H Brass, 2/0 Cable 400 A Amps — 19М768 Double Ball Point, ор 
Arc Welding Brass, 4/0 Gable 600 A Amps — 19М769 Male/Female or 3/0, 4/0 Месо 44ZE36 
- Brass And Steel 300 A Amps —  19N770 Double Ball E 
Accessories Brass and Steel, 00 ies — 19n771 Point Female iiid icai 
Bass And Steel SD A A 4 198772 Single Ball Pi For 1/0, 2/0, 3/0 Месо 44ZE38 
ioh- i i i j rass And Stee mps — ingle Ball Point dies 
Ground Clamps—High-tensile, tight Spring grips. 200 A Amps — 19М765 L For 6-2 Tweco 49NW86 
98% copper alloy minimizes resistance in electrical Steel With Braided 300 A Amps Tweco 442Е41 : = — For 1 -2/0 weco 49NW87 
opper Shunt 500 A Amps Tweco 44ZE34 able Ball Point Lugs 
flow. Tweco clamps 447Е41 and 447Е34 are steel 500 А Amps 1650 190766 Up to 1/0 Cable Weco GNE38 
with a brass jaw. 44ZE44, 447Е33, апа 44ZE39 Copper/Brass 200 А Amps = ТІЛЕ Straight Up to 2 саде г Tweco E 
j mps = pto able, W/Lover IWeco 
feature copper construction. All other clamps have a Copper 500 À Abs =—ШҮР Up to 1/0 Cable Т СО "BNE37 
Steel clamp with copper strap and jaw. 200 A Amps Tweco 44ZE44 45° Angle Up to 1/0 Cable, w/Cover Tweco 6NE41 
М | Copper/Brass 300 A Amps —  1UYF3 9 Up to 4/0 Cable Tweco 6МЕЗ9 
Cable Connectors—Fully insulated with rubber pp 300 A Amps Тико E Cable Female Тегі Upto 4/0 Cable, w/Cover Tweco 6NE43 
А mps Weco able Female terminais 
boots. For use with arc welders. Cable Connectors Straight 1MPC, w/Cover weco 6МЕ46 
i x Male/Female 1МРС For 1, 2, 4 — — 1UYF4 9 2MPC or 4MPC, w/Cover Tweco 6МЕ48 
Ball Point Lugs and Female Terminals—Copper -Male/Female 2MPC — For 1/0, 2/0, 3/0 —  1UYF5 ЕТЕНЕ 1MPC, w/Cover Weco 6МЕ45 
lugs are rated at 80V. Male 2MPC1 For 1/0, 2/0, 3/0 — _ 1UYF6 9 2MPC or 4MPC, w/Cover Tweco 6МЕ47 
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Jack Stands and 


Offered with a variety of heads 
to keep workpieces in position. 
Jacks feature 1%" Acme fine 
adjustment thread, large adjust- 
ment handle, quick-action and 
lock washer. Set screw can lock 
the jack head to the stand with 
no loose pieces. Jacks are inde- 
pendently load tested. 


Lo-Jack—Fall Guard protec- 


Roller Stands 


Fold-A-Jack—Jack folds 
up for simple storage and 
has a built-in carrying handle 
for easy transport. Fall Guard 
feature provides a safe zone 
around the lock washer. 


FAB SAF JACK—Features a 
quick-action lock washer for 
fast setup. 


Hi Boy—Easy-to-transport 


SUMNER 
Adjust A Roll—Features a simple design 
that won't interfere with welding operations, 
and fast roller adjustment from either side for 
easy pipe positioning. Bronze bearing helps 
eliminate arcing. 


e 


Pro Roll—Quick-change roller housings 
help speed setup. A brake locks loads for 
layout or fit-up. Adjustable-height, with level- 
ing on either side of stand. 


А . ТЕРЕ 
Beam-Jax—Has automatic clamping Fold-A-Jack 


w/Roller Head 


WELDING 
Pipe-Fitting Tools 


i i Max Jax 
tion allows safety zone around үш jack is specifically device that centers load. Detachable handle 19F636 wicasters and Rollers 
lock washer. 1" square tube i in ti attaches to either side and rotates out of 

) ; designed for use in tight à 19F640 
base construction with rounded ipe installati has in Operator's way. Reversible beam forks. 
foot pads. Strut tension plate pipe Insia ratonS; зист аз Handles b to 24" Pro Roll" 
PED mechanical rooms or tunnels. 71810465 beams up to 22 . /Rubb hus 
provides superior lateral winner 
support. Max Jax—Features 12" V pies 
head for maximum safety. 
Overall Load Item 
Item Pipe Cap. Height Capacity Type Features No. 
Jack Stands р й - Б 
Lo-Jack Vsto24in 21into36in 2,500 Ib V Head 2.5 cm Square Tube Base Construction, 197Ғ73 
Fold-A-Jack 24in  21into36in 2,500 Ib V Head Built for Heavy Use & Abuse, Strut Tension 197Ғ74 
НІ Fold-a-Jack with Fall биагі 24іп — 28into49in 2,500 Ib V Head Plate for Su OP Lateral Sur ort 19F635 
Hi Fold-a-Jack 24in 28into 49 in 2,500 |р Roller Head p pp 19F636 
Fab Saf™ 24in 32 into 52 in 3,500 Ib Ribbed V Head Large Ribbed Vee Head to Accommodate a 36 in 19F637 
24in 32іпі052іп 2,500 Ib Roller Head (900 mm) Pipe, Quick-Action Lock Washer 19F638 
Hi Boy™ 24 in 391072іп 1,000 Ib V Head V-Head 19F639 
Max Jax 36 in 36% in 2,500 lb Casters And Rollers Саѕіегѕ Lock, Sturdy 5 Leg Construction 19F640 
Roller Stands à 
А ти Ve їо 36 іп 31 іп 2,500 Ib Rubber Wheels 19F627 
Adjust A Roll Y to 36 in 31 in 2,0001b Stainless Steel Wheels Brake to Lock Loads for Layout or Fit-Up, Bronze 19F628 - 
7 їо Зб іп 29into43in 1,200 Ib Rubber Wheels Bearing to Eliminate Arcing, Fast Adjustment for 19F632 Веат-Јах 
10 36in 29into43in 1,2001b Ball Transfer Wheels _ Easy Pipe Positioning, Handle Large Enough to 19Е631  wj/Casters 
Pro Roll Уло 36 іп 29into43in 2,5001: — Steel Wheels Work with Gloved Hand, Roller Adjustment From 19F630 ^ 4oFga44 
110 36 in 29into43in 2,000 lb Stainless Steel Wheels Either Side, Wheels Trued for True Pipe Rotation 19F633 
У їо Зб in 29 in to 43 іп 2,000 Ib Bar Stock Head 19F634 
Beam Forks Reverse, Fits Pipe Up to 36 in, Forks 
Beam Jax™ 36 in 37.3 in 2,500 Ib With Casters Adjustable from Either Side with Detachable 19F641 
Handle, Sturdy 5 Leg Construction, Casters Lock 
Accessory 
Stainless Steel Vee Head Sleeve Fits Fold-A-Jacks, Pro Jacks and Heavy Duty Jacks 19F642 


Internal Fit-Up Clamp 


Clamp Champ 
19F644 


Ultra Clamp 
Pipe Clamp 
19F648 


(2 A Southwire Company 


Flange Alignment Tools 


Mul-T-Square—Handles up to 8" flanges 
and up to 14" fittings. Consists of two 45° arm 
blades. Marked blades indicate Imperial and 
Metric units. 


Flange Leveler—2-hole and level in one 
operation. Use Qwik Pin nuts for fast action. 
Acme threads. 


Flange Spreaders—Used for 150 to 1,500 Ib 
flanges. Drive can be rotated by 19$" wrench 


Mul-T-Square® 
19F673 


19F668 or 1⁄2" bar. Flange Leveler 
xn: ird eee 19F650 
x ay Item Qwik Pins—Quick installing pins work to level 
Description No. Ы B 
Ж? A Southwire Company Internal Fit-Up Clamps flange (2 hole) for tack and weld-out. Acme T 
2 to 4", Stainless Steel 19F666 threads. - 
Clamps 410 8", Stainless Steel 19F667 Е | 
81o 12" Stainless Steel 19F668 Rotary Ground Clamp—Positive anti-arc 
Internal Fit-Up clamps are for use with Чатр A {9645 | bearings take loads up to 400 Amps. 
ip- 110107, Stainless Steel 19F644 - " 
Palin and slip bs bau: Clamp { Tote Че SEE 19rpa3 | Digital Angle Finder—Can be used to 
amps аге capable ота wide range о Ultra Clamp Pipe Clamps establish an accurate centerline on pipes and 
fit-ups. Ultra clamps have a push-button 1to277 teel 19F646 a С 2... 
4 Мықты Пом ji id m and fin 2106" Steel, Qwik Clamp 19ZF69 tanks. Built-in spring-loaded hardened striking 
esig allows rapid setting and Tine 210 6", Steel T9F647 in marks location with the push of a button. 
tuning. Stainless steel contacts 5 to 12", Steel 19Ғ648 р inr р И Digital Angle Find 
g. : 5 Detachable digital gage has а magnetic base. ae веков "eon 
Item Item 
Sizes No. Description Application No. 
Pipe Cutting Guides Mul-T-Square 23.5 in x 9 in, 8" Flanges And 14" Fittings, 45 & 90° Angles 19F672 
B Е 1/4 in Dia. 180546 q 28 in x 9 in, 8" Flanges And 14" Fittings, 45 5 90° Angles — 19F673 
Pipe Cutting 2 % in Dia. 186547 Flange Leveler Automatically Center Оп 58" - 1%" Flange Holes 19F650 
2 7% in Dia. 180548 3 in, 150-400 Lbs 19F664 
G id 3 V» in Dia. 180549 Flange Spreader 4 іп, 150-1500 Lbs 19Ғ663 
uldes Pipe G ttn Guide 5 ТЕЗІ Qwik P EA Ш TT En UT 39 - 199" Flange Hol ТЕЕ 
А . 'ipe Cutting Guide Sets wik Pins utomatically Center On 96" - 154" Flange Holes 
For cutting pipe at 22°, aU in& 44 in 180552 Rotary Ground Clamp Rotary Head Turns With Pipe 19Ғ665 
45°, 90? and saddle cuts. 172 іп, 2% іп, 276 in 186551 18C548 Digital Angle Finder 4? to 90°, Auto Power-Off 45EK88 
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30D310 


RHINO CART” 


Mobile Welding Cart 


Features a Ball Lock Bolt that lets you clamp and fixture your work pieces at 
just about any point on the reversible, flat, nitrided (heat treated) 30" x 48" 
tabletop surface, to help assure accuracy in all of your welding and fabrica- 
tion setups. With integrated shelves, racks, pegboard, and 4 locking casters. 
Leveling feet help assure stability. 


Surface Load Item 
Width Depth Height Thickness Capacity Includes | А No. 
(10) Ball Lock Bolts, (12) Magnetic Rest 
Buttons, (2) Insert Pliers 4 in Cap., (2) 
Inserta Clamps, (2) Inserta Pliers 2.3 in Cap., 
i i А А (2) Locating Pins, (2) Right Angle Brackets 
48in 30in 36in 0.625іп 1,5001b 51, H, (2) Right Angle Brackets 4 in H, (2) 52WX59 
Side Clamps, (2) Top V-Pads, (4) Stops, 
(4) Stops 1.5 in H, (4) V-Block Spacers, 
(8) D-Stop Bars, (8) V-Blocks, 2 in H 


30D348 


Build Pro Welding Tables 


Modular Welding Tables 


Precision 96" -thick ground-steel plates have machined 55" holes in a 2" grid 
pattern to locate, position, and hold fixtures with modular clamps and compo- 
nents. 134" slot between plates is designed for optimum flexibility. 


Note: Welding Tabletops and Modular Fixturing Kits are available online. Go to Grainger.com® 


and search for "Welding Tabletops" or "Fixturing Kits." 30D255 


PLAIN | NITRITED 
PLATES PLATES 


Overall Overall Overall Load Item Item 
Width — Depth Height Capacity No. No. 10н002 
Welding Tables e CE ЖЕ аи 
А Р 30 in 1,300 Ib 300314 300348 
п 221 36 in 13001b | 300304 | 300343 
24 in 2,600 Ib. 30D319 30D351 
атп 38 in 30 in 2,600 Ib. 300315 | 30D349 
36 in 2,600 Ib. 30D310 = 
46 in 36 in 2,600 Ib. 30D311 30D345 
24 in 4,400 Ib. 30D321 30D352 
38 in 30 in 4,400 Ib. 30D317 30D350 
78 in 36 іп 4,400 Ib. 30D312 30D346 А Е тм 
"m S0 in 440b | 300338 | — | Miller WESTWARD  BuildPro v... — 
36 іп 4,400 Ib. 30D313 30D347 " 
tm | Welding Tables 
Description No. . А 
Table Parts Steel tables have prewelded legs with removable steel caps, leveling feet, and 
Bulldpro Welding Table Plate, 6.25 in W x 38 in D x 0.625 in H 30307 | a lower storage shelf. 10N002 has a removable gun holder. 494098 features 
Buildpro Welding Table Leg, 25 inH, Includes 1 Table Leg 30D331 "m ; g б н 
Buildpro Welding Table Leg, 31 inH, Includes 1 Table Leg 300332 casters for easy mobility, and includes а 6" X-clamp, side shelf, tool chest, 5 
Adjustable Welding Table Leg ПЕЕ 300333 quick-remove vise, and weld curtain, as well as a gun holder, tool holder, and 
Welding Table Leg Brace Kit, Includes (4) Cross Link Tubings, (4 -positi j j i i 
Corner Rail Clamps, For Tables ar x 244) Gross Link. Tunings, (4) 300334 | clamp bar. 300255 has 3-position tilt top with guide rails and 2 casters. 
Welding Table Leg Brace Kit, Includes (4) Corner Rail Clamps, 300335 Note: Additional welding table accessories are available at Grainger.com®. 
Cross Link Tubings, Line Rail Clamps, For Table 78" x 38" 
Welding Table Caster 300336 
Modular Fixturing Kit Load Mfr. Item 
12) Right Angle Plates, (12) Straight Edge Stops, (20) Fixed Ball Lock Bolts, (4) Description Work Surface Capacity Brand Model No. 
Adjustable Ball Lock Bolts, (4) Eccentric Pads, (4) Magnetic Rest Buttons, (4) Stops, 300325 Welding Tables = E $ j 
4) Threaded Adaptors, (4) Top V-Fadsfor Clamps, (4) V-Blocks, (8) Inseria-Clamps F-Series ArcStation 29 in x 29 in 500 lb Miller Electric 300837 109002 
10) Adj. Ball Lock Bolts, (12) Straight Edge Stops, (16) Right Angle Plates, (18) - ч 40 in x 24 in 600 Ib Westward = 30PA41 
nserta-Clamps, (2) Connectors, (2) Magnetic Rests, (2) MagSpring Clamps, (2) Welding Table 57 in x27 in 1.000 Ib Miller Electric 951793 49498 
Pipe Pliers, (2) Table Mount C-Clamps, (30) Fixed Ball Lock Bolts, (4) Ессепігіс 30D328 : : D = 
Pads, (4) Mag. V-Pads, (4) Magnetic Rest Buttons, (4) Riser Blocks, (4) Stops, (6) Nomad Portable 30 in x 20 in 350 Ib Buldpro 153020 300255 
Economy Stops, (8) Threaded Adaptors, (8) Top V-Pads for Clamps, (8) V-Blocks Portable 40 in x24 in 600 Ib Sumner 783980 19Ғ661 
10) Adj. Ball Lock Bolts, (12) Straight Edge Stops, (16) Right Angle Brackets, (2) Accessory Е : 
Connectors, (2) Pipe Pliers, (20) Inserta-Clamps, (4) Eccentric Pads, (4) Magnetic Inserta Clamp, 8.5 inW x 4 inD, Includes 1 pc. Buildpro ^ UEN5200 300360 
Rest Buttons, (4) Magnetic Rests, (4) Magnetic V-Pads, (4) MagSpring Clamps, (4) 300329 Threaded Adaptor, For Use With BuildPros Н 
Stops, (40) Fixed Ball Lock Bolts, (6) Riser Blocks, (8) Economy Stops, (8) Table Inserta Clamp, 6.5 inW x 3.25 inD, , For Use With BuildPros ^ Buildpro — UDN5150 300359 
. Mount C-Clamps, (8) Threaded Adaptors, (8) Top V-Pads for Clamps, (8) V-Blocks Steel Vise And Vise Mount, 7 inW x 14 inD, 
10) Adj. Ball Lock Bolts, (10) inserta Clamps, (12) Straight Edge Stops, (16) Right Includes Hardware, For Use With 951 168, Miller Electric 300611 SFYE6 
Angle Plates, (2) MagSpring Clamps, (30) Fixed Ball Lock Bolts, (4) Eccentric Pads, 300326 951 169, 951 170, Mfr. Мо. 951 167 
4) Economy Stops, (4) Mag. V-Pads, (4) Magnetic Rest Buttons, (4) Stops, (4) Table Threaded Adaptor, W x D, Includes Build TXT5205 300356 
Mount C-Clamps, (4) Threaded Adaptors, (4) Top V-Pads for Clamps, (8) V-Blocks Magnet, For Use With BuildPros шарго 
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WELDING 
Penetrants & Layout Fluids 


W WALTER 


Surface Technologies 


SURFOX Weld * 


Cleaning Systems 
= к= 


= 120V input 

Electrochemical systems remove 

heat tint from TIG, spot, and 

pulsed MIG welded stainless steel, 

while cleaning and passivating 

the surface to help fight corro- 

sion. With 2 high-resistant and 

conductive brushes, including a 406F85 
triangular sleeve brush for MIG 

welds and large surface areas, and a cylindrical sleeve brush for tight corners 
and spot welds. Include clamp ring, tungsten insert, ground wire with clamp, 
and carrying case. 


Note: For additional weld cleaning accessories, such as Clamp Rings, Cleaning Pads and Boots go 
to Grainger.com®. 


Trade Output Hose Item 

Name Amps Voltage Length Std. No. 
SURFOX MINI 15A 12 to 30V AC/DC — ASTM A967 406Ғ85 
SURFOX 205 15A 13 to 30V AC/DC 13 ft ASTM A968 — 406F86 


Visible Dye Penetrants 
3WU62 


(22) MAGNAFLUX 


Welding Penetrants and Inspection Kits 


VISIBLE DYE PENETRANT TESTING FLUORESCENT PENETRANT TESTING 
Use this 4-step process to detect Helps find the tiniest cracks in 

stress and fatigue cracks in metal any metal surface. Very sensitive 
surfaces. Kit 3WU62 includes 2 cans fluorescent dyes comply with most 
each of visible penetrant and devel- ^ military specifications for fluorescent 
oper, 4 cans of cleaner/remover, inspection. 


paint marker, and hand wipes. MAGNETIC PARTICLE INSPECTION 
Fluorescent and visible magnetic 
powders, electromagnetic yokes and 
testing kits provide a nondestruc- 
tive method to quickly find defects in 
ferrous metal. 


Mfr. Item 

Description Model No. 
Visible Dye Penetrant Testing 
SKC-S NDT Cleaner/Remover, 16 oz. Aerosol* 01-5750-77 3WU61 
SKD-S2 Penetrant Developer, 16 oz. Aerosol* 01-5352-77 3WU60 
SKL-WP2 Water-Removable Dye Penetrant, 11.6 oz Aerosol* SKL-WP2 35LV23 
SK-816 Solvent-Removeable Penetrant Test Kit, 8 Aerosol cans SK-816 3WU62 
Fluorescent Penetrant Testing 
ZP-9F Penetrant Developer, 16 oz. Aerosol ZP-9F 48K597 
Magnetic Particle Inspection 
14AM Fluorescent Magnetic Particle Liquid, 16 oz. Aerosol 14AM 40JW42 
WCP-2 White Contrast Paint, 16 oz. Aerosol 01-2250-77 6WZT5 
7HF Black Visible Magnetic Particles, 16 oz. Aerosol 01-1580-77 6WZT6 
20B Fluorescent Magnetic Particle Premix, 30 Ib./13.6 kg. Pail 01-0179-84 6WZT7 
#8A Red Visible Magnetic Particle Powder, 10 Ib./4.53 kg. Pail 01-1780-69 351/22 


* Total weight of liquid and compressed gas. 
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SUITE 
BLUE 


Layout Fluid 
2C928 


Layout Fluid 


Remover and Prep 


2E001 


1 
Brand 


Tempil: 


Layout Fluid 
Remover 
1D271 


Weldable Primer 
31MF04 


9) 


Layout Fluids, Removers And Primers 


LAYOUT FLUIDS 


DYKEM STEEL BLUE and STEEL 
RED—Dry quickly, for minimal 

prep time before scribing. Stay flex- 
ible without cracking or chipping. 
Noncorrosive and toluene-free. 


Blue Layout Fluid—Fast-drying, 
nonflaking, non-etching, and won't 
peel. Adheres to all metals or glass. 
EZ Touch? Fanspray nozzle. Dark blue 
color. Methylene Chloride free. 


DYKEM Hi-Spot Blue—Even- 
spreading paste shows high spots on 
bearings. Non-hardening film coating 
may be left on surfaces to reduce clean 
up and re-bluing time. 


DYKEM Machining Layout 
Fluid—Permanent stain provides easy 
identification of fasteners, parts, inven- 
tory, tools, or assemblies. Dries quickly 
and resists moisture, grease, and oils. 


LAYOUT FLUID REMOVERS 
AND PREP 


DYKEM Remover and Prep— 
Remove and dilute layout fluids and 
staining colors. Dries in minutes. Does 
not contain toluene, 1,1,1-trichlo- 
roethane, chlorofluorocarbons, or 
chlorinated solvents. 


Layout Fluid Remover—Specifically 
formulated to remove layout fluids 
quickly and efficiently. 


WELDABLE PRIMERS 


Help eliminate the need to clean metal 
surfaces before welding. Corrosion- 
and rustproof primer can be applied to 
a wide range of metals. Ability to strike 
welding arc without removal. Max. 
temp.: 800°F. Dry time: 6 hr. Aluminized 
finish. 31МҒ04 is а 12 oz. aerosol can. 
31MF05 comes in 1 gal. can. 


Mfr. Item 
Description Color Size Brand Model No. 
Layout Fluids 
— Уй o 
Р ие 07. 
DYKEM® STEEL BLUES Blue 12 02. DYKEM 80000 2928 
Blue 930 mL DYKEM 80600 20967 
Red 4 oz. DYKEM 80396 26KW2 
DYKEM® STEEL RED" Red 16-oz.Aeroso| ПҮКЕМ 80096 20933 
Red 930 mL DYKEM 80696 2GKW3 
Blue Layout Fluid Blue 12-07. Aeroso| 5ргауоп 500603000 10272 
DYKEM® Hi-Spot Blue Blue 0.55 oz. DYKEM 83307 2GKW4 
Black T gal. DYKEM 81724 2GKW8 
Blue 8-oz.Brush-In-Cap DYKEM 81478 2GKW7 
Dark Blue 1 gal. DYKEM 81778 2GKW9 
Light Blue 1 gal. DYKEM 81725 2GKX8 
Dark Green 1 gal. DYKEM 81706 2GKX9 
Light Green T gal. DYKEM 81708 2GKY1 
DYKEM® Machining range 8-07. Brush-In-Cap DYKEM 81413 2GKX4 
Layout Fluid Orange 1 gal. DYKEM 81713 2GKY2 
Re 8-oz. Brush-In-Cap DYKEM 81491 2GKX5 
Red 1 gal. DYKEM 81791 2GKY3 
White 8-oz.Brush-In-Cap DYKEM 81427 2GKX6 
White 1 gal. DYKEM 81727 2GKY4 
Yellow 8-oz. Brush-In-Cap DYKEM 81405 2GKX7 
Yellow 1 gal. DYKEM 81705 2GKY5 
Layout Fluid Removers and Prep С и 
m" lear 16-02. Aerosol DYKEM 82038 20991 
DYKEM® Remover and Prep — Gear 930 miBotlle — DYKEM 82638 — 2E001 
Layout Fluid Remover Clear 16-oz. Aerosol 5ргауоп 500606000 10271 
Weldahle Primer 
Bloxide - Aluminized Aerosol — 12 oz. Tempil 24104 31MF04 
Bloxide - Aluminized Gallon — 1 gal. Tempil —24100G 31МҒ05 


WELDING Scan. Order. Done. 
Chemicals, Cleaning Tools & Regulators Details on page А1. 
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Flat Soapstones 
2F137 


Welders. 5KH40 
Ant. d 
$ WALTER T Red-Riter® 
Surface Technologies gare 
Anti-Spatter 
Nonflammable formulas help keep tools and workpieces 
clean for reduced downtime. Paint over without a sepa- A, ( 
rate cleaning step. Mahal чы UNIWELD ay ey AOS 
Item <<, 
Description Container No. H H 

Acai Welding Pencil, 

Tip Dipping®, Gel Jar, 16 oz 2XRN8 = 

CRC ч Ж, Markers & Soapstones 

Aerosol?, Liquid Aerosol Can, 16 oz 2F137 24A418 " А 

Loctite ч Welding Pencil And Markers— мб 

SF 7900”, Lubricant Aerosol Can, 9.5 fl oz 29FX35 Use as an alternative to soapstone ігі 

Walter Surface Technologies р Description Brand — No. 


Ceramic Chemical Compound Aerosol Can, 13.5 oz 52HR21 to create torch-resistant markings ай Rexel) 


Water Based Drum, 55 gal 40YK13 that will not rub, burn, or blow off. wetting Makers: ooo Мата 320К9з 
Weld Aid — = a — Reflective silver and red colors EIS Streak®, % in Round Тір Markal — 1XEG4 
HD Nozzle-Dip® Gel TOES E improve visibility when cutting or “Fist Soapstone, Pk of 144 UniweldBKHA0 
Nozzle-Kleen® #2, Solvent Aerosol Can, 16 oz 244407 welding. Flat Soapstone, Pk. of 144 Markal — 2F900 
Nozzle-Kleen® HD, Solvent Aerosol Can, 16 oz 24A406 е Round oapstone, Pk.ofi44  Uniweld 5КН42 
Aerosol Can, 1602 244417 Soapstones—Produce highly Soapstone ІІБ 
Weld Kleen® 3509 Plastic Container, 3207 24A418 visible layout lines on metal or ЫДЫ Uniweld 5КН41 
Plastic Container, 1gal _ 24A419 6-Pc. Round Soapstone | 
Spray, Water Based Plastic Container, 5 gal — 24A420 concrete. SKH41 and SKH43 Kit with Holder ^ Uniweld 5KH43 
Metal Drum, 55 gal 244421 include holders with built-in sharp- Soapstone Holder 
Weld-Kleen® HD, Solvent Aerosol Can, 20 oz 244416 ener and pocket clip. Soapstone Holder, Flat Markal 2Ғ902 
Brite Zinc Galvanizing 
Compounds (WELD-AID) 


во тесто A 


Paintable, rust-free coatings match the look шана 
of hot-dipped galvanizing. Pass ASTM A780 inspection. 
Galvanized bare steel can be unpainted. Dry time: 15 to 30 
minutes. Bare Steel formula is 95% zinc-rich bare steel for 
maximum corrosion protection and mechanical durability. 


24A431 and 244433 have nonclogging aerosol spray head. z 
For Use With Si с Noe 2 
or Use Wi ize overage 0. omer 
ч қ 16 02 26 sq ft 24M31 B 
Galvanized Material 1 gal 570 sif 241432 Зе ) 
Bare Steel po et ЫЗ 24A431 Red Felt Pads Nozzle-Kleen? 


24A429 Tools 


Maskal Tempt: eg: > — Spatter Cleaning and Wire 


Temperature Stick Lubrication Pads and Tools 


Temperature Sticks G6576 Lube-Matic®—Engineered to reduce 
= Accuracy: + 1% tip and liner wear, burnback, and wire Description Size Пет 
Temperature indicators mark surfaces with a chalky and dull marking that jams, and to promote smoother arc Lube-Matic? Felt Pads 
changes to see-through and glossy at the rated temperature. Can be used іп іп | feed. Black felt pads are for all types of slack tor Lubricating Pk.of6 244428 
annealing, forging, welding, bonding, forming, and similar applications. Include steel wire; pretreated with Lube-Matic Red, for Cleaning Pkof6 244429 
nonslip gravity-advance holder. liquid. Red felt pads are for cleaning Combo Pack - 1 
TR p М all wire; excellent for aluminum. Liquid ELS M Pk.of2 — 28M30 
H 1р ет " i ube-Matic® Liqui 
Temp. Range Size — Brand No. cleaner/lubricant helps reduce wire Cleaner/Lubricant 3.75 oz. бап 24A426 
Temperature Sticks, Individual drag 60%. Nozzle Kleen? Welding Tools 
150° 2005, 07 300^F, 3502, 400°F Е = % in Магка 06576 Ў, Nozzle V4 Tip Cleaner 24A401 
Nnm ч жаг шала соле | Mzzle-Kleon?—Remove spatter from -/ іші Yi Ta Geta Pio 
1005F 150°F 175°F 213°F 250°F 275°, 300°F, 325°F 350°F 375° эү тәті jarig | 1022165, tips, and diffusers, and clean i 54 Tip Cleaner 244404 
425°Е 450°F, 600°Е 650°F, 700°F, 800°F, 212°F, 248°F, 302°F, 392°F р torches without disassembly. 34" Nozzle 34" Tip Cleaner 24A405 
"umo. ФРГ 
í Р >| SMITH fiuc 
T6 Specialty Welding Regulators ~~ us 
3 - Delivery Inlet Gauge Mfr. Item 
Gas Service — Pressure Range Connec, Outlet Connec. Size Brand Model No. 
Air 0 to 125 psi _ CGA-590 MNPT Harris KH1118  30AA63 
Argon, Helium Oto 1500 psi  CGA-580 У in NPT x іп ШИНЕ Steel Tube Fitting 2 i in Harris КН1114 30AA59 
Oro en - 0102000 psi CGA-580 Ў in SST Tube Fitting 2 іп Smith Equipment 825-8109 45PW93 
9 010 3000 psi CGA-680 % in NPT x Жіп Stainless Steel Tube Fitting 2 1 in Harris KH1116 —30AA61 
Carbon Dioxide 0 to 125 psi Ўй іп FNPT 2^ in Harris 7051253201 30AA78 
20 to 400 psi CGA-580 V in Flare М 2 in Uniweld RHP400 390М33 
Nitrogen 50 to 800 psi ССА-580 Ya in Flare M 2in Uniweld RHP800  39DM34 
200 to 3000 psi CGA-680 У іп NPTF 2 in Uniweld RHP3680 39DM35 
Non-Corrosive - 0101000 psi 06А-580 V in FNPT 2 біп Smith Equipment 824-0009 —2CZV1 
лен Oto 2000 psi CGA-580 Ya in FNPT 2 Y^ in Smith Equipment 825-0009 26212 
Oto 4000 psi CGA-580 Va in FNPT 2 іп Smith Equipment 826-0009 202/3 
2430 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШЇ 


WELDING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Regulators, Flow Gauges & Meters 
VICTOR < С 
VICTOR @ реа) 
AA С) 548286 5EFX1 
TURBOTORCH — m 
—— A 
А 0 9 баѕ Delivery Gauge Mfr. Item 
» Single stage Service Pressure Range — Inlet Connec. Outlet Connec. — Size Series Brand Model No. 

А CGA-300 %e'-18MLH 2in Professional SR260A-300 Victor 0781-0085  5KJ66 
Victor?—Durable forged brass body and cap. CGA-510 %g-ASMLH 2in Professional SR260A-510 Victor 0781-0087  BKJ67 
Feature чет-ура soat nectar ao "um m o ==; 

М : 16 - 2 e! ^ 
rate gas flow, and Delrin? cap bushing. Edge Acetylene CGA-300 %e-18MLH 2% іп Professional SR460A-300 Victor 0781-0583 200К05 
Series regulators have high contrast graphics, COD eM эп С зо Victor ТА даре 
" А e 16 - п ж. 
built-in gauge guard, and 5-yr. warranty. CGA-200 %e-18LHB 2іп 30 Miller Electric 30-15-200 БЕРМ6 

А | к 15 psi CGA-510 Ww-18LHB  2in 30 Miller Electric 30-15-510 —5JPH5 
Miller—Filtered Sure Seat™ filtered seats Acetylene, 100 psi Oxygen/15 CGA-540 Oxygen/ , 76-18 RH | | | 
prevent contamination from entering the Oxygen” psiFue!  CGA-300 Acetylene 05906191618 2in 30 Miller Electric — HTPS ЗИМЕ 
seating area, reducing repair costs and down- 0 to 125 psi CGA-580 Уе-18 МАН 2 д in 425 Harris _ 425-125-580 5KZ46 
time. Made with a rugged forged brass body, Е 010200 psi CGA-580 ган M RH 2 гіп 425 Harris 425-200-580 SKZAT 
nickel-plated bonnet, and neoprene composite ^  Heilum, 019500 psi CGA-580 45° Flared — 2 in 256X Harris 258Х-500-580 5KZ42 
diaphragm Nitrogen — 10 to 250 psi СбА-580 Иіп-37 Flared 2 in TPR250-580 Victor 0781-9134 20UK20 

` 100 to 1500 psi CGA-580 Уд in Swagelok 2 іп Professional SR4G-580 Victor 0781-1428 20UK09 
Harris—Feature an encapsulated 1-pc. PTFE 200 to 3000 psi CGA-580 Жіп Swagelok 2 %in Professional SR4J-580 Victor 0781-1448 20UK11 
Е Argon, ; В " i n Н mem 
capsule seat assembly with 10-micron filter. Nitrogen 150 psi CGA-580 %'-18 RH Internal 2 in 30 Miller Electric 30-150-580 SEFW8 
5KZ42 has a forged brass body and cap, along Hysrogen, 100 psi CGA-350 %'-18LHB — 2in 30 Miller Electric 30-100-350 БЕРХ0 
with a stem-type seat mechanism, stainless heit 5 to 125 psi CGA-580 36-18FRH 2 іп Professional SR450D-580 ^ Victor 0781-0528  5KJ69 
steel diaphragm, and Delrin® insert bushing S 500 psi CGA-580 У, in-37 ° Flared 2in TPR250-500-580 Victor 0781-9135 — 5KJ83 
i ' БЕЛА 50 psi CGA-510 Ww-18LHB —2in 30 Miller Electric 30-50-510 — SEFW7 
TurboTorch—Check pressure, test, and purge 210250 psi CGA-580 — Yiin-37*FHared 21п 245-02P TurboTorch 0386-0813 207Н8 
lines prior to brazing to protect joints against Nitrogen 52705. — COSS У Internal 216 — р Мег Деси 402/5990 Бр 
ни m А - 8 - 2 -275- 
oxidation. Easy-to-read 2" gauges with forged 450 psi CGA-580 7e'-20 Flared 2n 30 Miller Electric 30-450-580 БЕРХІ 
brass body and housing cap. Gauges are Oto 125 psi CGA-540 %e-18M RH 2 Vin 425 Harris 425-125-540 5KZ43 
ody ousing cap. Gaug 4 to 80 psi CGA-540 347-18 M RH 2in Professional SR2500-540 Victor 0781-0027  5KJ63 
marked with dual graduations, psig and kPa. CGA-540 1618 МАН  2in Professional SR250D-540 Victor 0781-0043 200К01 
А | ШЕРІН CGA-540 A18 M RH 2 іп Professional SR460A-510 Victor 0781-0527  5KJ68 
Uniweld9—lncludes a polished chrome CGA-540 "18 МАН 2in Е553 Victor 0781-3627 482М/15 
tone easy-to-read 2" gauge, neoprene | O9 ы, шут шш шыш ша 
diaphragm, and heavy-duty stem-type seat- E ССА-540 EDIN ii р оп 3 Miler Electric ЖАТ Sn 
E psi - (ie in iller Electric 30-100-5 

and-nozzle assembly. 175 ps CGA-540 Ys-18RHB  2in 40 Miller Electric 40-175-540 БІРб5 
200 to 3000 psi CGA-540 Va in Swagelok 2 іп Professional SR4J-540 Victor 0781-1445 200К10 

= 2/7" gauge Inlet Pus. ec ый 

= 2" body dia. Gas Service Connec. Outlet Connec. Gauge Range No. 


Encapsulated filtered seat design helps тише Stages; Brass Body - - 
Inert, Non-Corrosive FNPT YA in FNPT — 100psi 6PHG8 


prevent contaminants from entering seating | А = : ; 
area, while the nickel-plated finish with brass/ nat йет  (бА580-- in Brass Tube ting — 4000 psi 016 150 pei SCEV6 
stainless steel barstock construction prevents Тио Stage-Stage, Brass En | zd Е і 
outgasing. Stainless steel diaphragm. Built-in 202 сал Басе Tube Fitna — 4000 psi 00 15 pa SELAT 
safety relief valve. Two-stage models provide 9001 CGA-350— jj in Brass Tube Fitting 4,000 psi to 150 psi 3ELA2 
precise pressure control of carrier gases or Argon, Helium, CGA-580 Y in Brass Tube Fitting 4,000 psi Oto 15 psi ЗЕГАЗ 


ied Д і Inert, Nitrogen Y in Brass Tube Fitting 4,000 psi 0 to 150 psi 3ELA4 
calibration mixtures used in chromatography ^ Two Stage-Stage, 316 Stainless Steel Body 


ii ў F Ys in FNPT x іп Diaphragm R x 
or for thermal conductivity. Corrosive CGA-330 Valve with 14 in Tube Fitting 4000psi 0 to 100 psi 3ELC1 3CEV5 
(алят 
Flow Gauge and Flowmeter Regulators mite, VICTOR D 
Use for shielding gas with argon or CO; in MIG and TIG welding. Flow gauge regulators are for accurate measurement of gas 
flow. Flowmeter regulators incorporate flowmeter and regulator into one compact unit. 
Delivery Supply 
Pressure Inlet Pressure Item 
Gas Service Delivery Range Connec. Outlet Connec. Gauge Brand No. 
Flow Gauge Regulator, Single Stage-Stage 5 
Argon 50 cfh CGA-580 99-18 RH Internal — 4,000psi Miller Electric BEFY1 
У 0 to 50 scfh 50 cfh CGA-580 54-18 RH Internal 4.000 psi Miller Electric 5EFY2 * 
C02 50 cfh CGA-320 54-18 RH Internal — 4,000 psi — Miller Electric БЕҒҮЗ 
Flowmeter, Single Stage-Stage 5EFY1 
Argon, Carbon Dioxide, Helium 50 psi 50 psi Yin МАРТ %'-18 RH Internal — Miller Electric BEFZO 
Flowmeter Regulator, Dual, CGA Outlet 54"-18 F RH 
Argon, Helium О їо 45 сіһ Ar/O to 140 cfh He 0104000 psi. CGA-580 38-18 F RH 0 to 4000 psi Harris 5KZ68 
Flowmeter Regulator, Single-Stage 
Argon, Carbon Dioxide p to 50 cfh Ar and 38 сіһ C02 80 psi CGA-580 38-18 F RH 0 to 4000 psi Victor 200К17 T 
Flowmeter Regulator, Single Stage-Stage 
10 to 50 cfh 25 psi CGA-580 58-18 F RH 0 to 4000 psi Victor 5KJ73 
— лш шош m mE 
rgon, Carbon Dioxide psi Е a= 0 psi ictor 
Up to 50 cfh Ar and 38 cfh 002 --2---(01540-77 ЕГЕН Oto 4000 psi Victor 20UKi4 
80 psi CGA-580 %718 F RH 010 4000 psi Victor 20UK15 
0 to 50 scfh CO2, 0 to 160 scfh 50 psi CGA-580 58-18 ЕН Internal 010 4000 psi Miller Electric БЕҒХ0 
Argon, Carbon Dioxide, Helium Не, 0 to 60 scfh Ar/CO2 Mix 50 psi CGA-580 54-18 RH Internal Oto 4000 psi Miller Electric БЕҒҮ0 * 
10 to 50 cfh Ar/20 to 150 cfh He 25 psi CGA-580 38-18 FRH 0 to 4000 psi Victor 5KJ76 
C02 10 to 38 cfh 80 psi CGA-320 ¥'-18 F RH 0 to 4000 psi Victor 5KJ74 
* Includes 6-ft. hose with inert hose connections. T Includes 10-ft. hose. 20UK16 
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WELDING Scan. Order. Done. == 
Cutting, Welding, & Heating Outfits Details on page A1. 


Cutting, Welding, and Heating Outfits 2 VICTOR 
Medium and heavy duty outfits feature soldering with acetylene only, and CUTTING, WELDING 
in-tip gas mixing technology and include eliminate use of oxygen. All outfits e = Р 
torch mount flashback arrestors. Tag-A- include industrial-grade regulators reenter n is id " poem cutting 
Long", Toughcut™, Versa-Torch™, and with easy-to-adjust T-handles, WH550 ` 
The Wurks? outfits include: torch handle, rear valve welding handle, welding Performer Edge™ Series 
cutting attachment, cutting and welding tip, carrying stand or rolling cart for 2.0—Heavy-duty outfits cut up to 6" 
tip, oxygen and acetylene regulators, twin МС or B and R or R40 tanks (tanks and weld up to 4" with accessories. 
е Ы welding hose, goggles, and striker. not included), 121/-ft. twin hose, flint They include 2 regulators, cutting 
y-Duty Series Қ : А 
22UM02 Note: For more Consumables visit Grainger.com®. lighter, and goggles. attachment, welding handle, welding 
Medium-Duty—Cut up to 6" and nozzle, heating nozzle, tip cleaners, 
CUTTING, WELDING, HEATING SYM p ; striker, T-grade hose, and goggles. 
, , weld up to %" with optional tips. 
Heavy-Duty—Combo outfits cut up to 8 | . Tag-A-Long™—Portable and light- 
and weld up to 14" with optional tips. Тһе Wurks®—12-pc. kit for welding, weight outfits feature Series 30 


brazing, cutting, and soldering tool 
box. All fuel gases are mixed in tip for 
maximum safety. Includes tip cleaner 
set with 12 sizes of cleaning wires 
and file and all-leather welding gloves. 


regulators and reverse flow check 
valves. Cut up to 34" and 6" with 
optional tips. Weld up to %" апа 1⁄2" 
with optional tips. 6GJG1 also includes 


Journeyman®—Include cutting tip, 
heating and welding nozzles, 1⁄4" x 20-ft. 
T-grade hose, goggles, striker, and tip 
Cleaner. 54RZ72 and 54RZ75 have a CGA 


300 connection, which uses a right-hand à # oxygen and fuel regulator, oxygen 
The Wurks? female thread on the regulator. 54RZ73 ШИЕВ and acetylene cylinders, and lighter. 
3NY90 and 54RZ76 have a CGA 510 connection, Versa-Torch™—Versatile system has Acetylene regulator not included. 
= which uses a left-hand male thread on the — nickel-plated torch handle, cutting CUTTING, HEATING 
regulator. attachment, heat tip and carrier, and Е 
Е А А reverse flow check valve. Cuts ир to Heavy-Duty Series— Torch and hand 

Mastar? Maintenance—Lightweight, з," and 3" with optional tips. Welds torch outfits cut up to 12" with optional 
portable oxygen/acetylene outfits include up to 4". tips. 


a thruster air/acetylene tip and air/fuel 
adapter to convert welding handle for 


Performer Edge" 
Series 2.0 


482WO08 Torch Cutting Welding Cutting Mtr. Item 
Description Handle — Attachment Nozzles Tips Pressure Regulator Brand Model No. 
Cutting, Welding, Heating 
Heavy-Duty Series 
40-175-540S Oxygen, CGA540 Oxygen, 40-15-510S 


Heavy Duty Torch Outfit 56229 — SC12-2 Fuel, CGA 510 Fuel, 40-15-3006 Fuel, ССА 300 Fuel Miller Electric HBS-H300S 22UM04 
= ж E 30-100-540 Oxygen, 30-15-300 Fuel, 30-15-510 Fuel, " z T 
Heavy Duty Hand Torch 50229 5012-1 CGA 300 Fuel, CGA 510 Fuel, CGÀ 540 Oxygen Miller Electric HBAS-30300 220М08 
Toolbox Outfit = " 30-100-540 Oxygen, 30-15-300 Fuel, 30-15-510 Fuel, i i " 
: кенеден 56229 SC12-1 = CGA 300 ив, CA 510 Fuel, CGA 540 Oxygen | Miller Electric HBAS-30510 22UM07 
eavy Duty Combination E -100-540 Oxygen, 30-15- uel, 30-15-510 Fuel, ; 5 E 
Torch Outfi WH200A SC209 SW205 SC12-1 ч CGA 300 Fuel, Сбд 510 Fuel, CBA 540 Ox en i Miller Electric HBA-30300 22UM02 
- ч " -100- xygen, 30-15- uel, 30-15- uel, i i E 
Gas Welding Outfit SC209 SW205 SC12-1 CGA 300 Fuel, CGA 510 Fuel, CGÀ 540 Oxygen Miller Electric HBA-30510 22UM01 
Combo Torch And Tip Kit WH100 MC509 MW203 MC12-1 — Miller Electric 16205 22UM09 
Journeyman Н _ _ 
Cutting Outfit 315FC+ CA2460+ 1.3,5 1 Series ESS42-15-300 Acetylene, ESS42-150-540 Oxygen Victor 0384-2100 54RZ72 
9 CA2460+ 1,3,5 1 Series ESS42-15-510 Acetylene, ESS42-150-540 Oxygen Victor 0384-2101 548273 
Journeyman Il _ 5 
Cutting Outfit 315FC+ CA2460+ 2 1 Series Е5542-15-300 Acetylene, ESS42-150-540 Oxygen Victor 0384-2110 54RZ75 
9 CA2460+ 2 1 Series ESS42-15-510 Acetylene, ESS42-150-540 Oxygen Victor 0384-2111 54RZ76 
Mastar? Maintenance 
For B Acetylene Tank and R or R40 CA550 Туре 17#2 5-101-0 RSO/RSB2 Uniweld KLT550-5TR | 5KH27 
Oxygen Tank, without Tanks WH550 
For MC/R, without Tanks* * CA550 Type 1772 5-101-0 RSO/RSMC2 Uniweld KLT550-4P 5KH25 
With MC/R Tanks* CA550 уре 1772: 5-101-0 RSO/RSMC2 Uniweld KLT550-4P-T 5KH26 
Medium-Duty Series MC12-0 30-100-540 0 30-15-300 Fuel, 30-15-510 Fuel 
F ONE . -0, -100-5. xygen, 30-15- uel, 30-15-5 uel, " Қ " 
Medium Duty ШШШ Outfit MC509 MW205 MC12-1 CGA 300 Fuel, CGA 510 Fuel, CGA 540 Oxygen Miller Electric MBA-30510 22UM11 
Medium Duty Combination = т 400. LE. " Қ g 
Torch Lp Combination Outfit WH100 MC509 uns 1 : 30-100-540, 30-50-510 Miller Electric ^ MBA-30510LP — 22UM12 
; um а MC12-0, 30-100-540 Oxygen, 30-15-300 Fuel, 30-15-510 Fuel, " i z 
Medium Duty Combination Outfit МС509 ММ/205 МС12-1 CGA 300 Fuel, CGA 510 Fuel, СбА 540 Oxygen Miller Electric MBA-30300 22UM14 
Gas Welding Outfit WH200A SC209 $W203 SC12-1 == Miller Electric 16206 22UL98 
The Wurks® 
Without Tanks WH370 CA370 Type 370#3 144: MR8210/MR8211 Uniweld WURKS-A 3NY90 
Versa-Torch™ 
Refrigeration And A/C Outfit АШПА  acaog 7103: 1104, Mc12-00 30-100-540, 30-15-200 Miller Electric VTAT 2CZK5 
Cutting, Welding 
Journeyman 450 _ _ Jj 
Cutting And Welding Outfit 315FC CA2460 2 1 Series SR450-540, SR460-510 Victor 0384-0807 20UJ92 
Performer Edge" Series 2.0 " 
i я СА1350 W-1)0 3 Series ESS3-125-540, Е553-15-510 Victor 0384-2125 482W08 
Gas Welding Outfit 100FC —6А1350 W-1)0 3 Series ESS3-125-540, ESS3-15-300 Victor 0384-2126  482М/09 
Tag-A-Long™ _ 
Welding And Cutting Tote CW5A CC509P MW203 MC12-0 30-100-540, 30-15-200 Miller Electric TL-500 2CZK4 
Outfit W/Tanks СС509Р MW203 MC12-0 30-100-540 Oxygen, 30-15-200 Fuel Miller Electric TL-550 66JG1 
Cutting, Heating 
Heavy-Duty Series | 
ШЕТ ЕЕЕ WH200A 56209 EN SC40-1 30-100-540, 30-15-510 Miller Electric ^ HBA-30510LP 220М05 
Accessories 
Circle Cutting Guide 
Cuts from % to 12" Holes Miller Electric 16229 6PHDO 
Empty Fuel Cylinder 
Fuel Cylinder, Oxygen, 20 cu-ft. Uniweld R 2CZW9 
Fuel Cylinder, Acetylene, 10 cu-ft. Uniweld MC 2CZW7 
GASAVER™ 
Acetylene/Oxygen Gas Saver Miller Electric WDW101 207М4 
Torch Valve For Use With Low Pressure Gas and Oxygen Miller Electric WDW103 6PHK1 
* Includes premium tubing cutter. ** Includes mini tubing cutter. 
2432 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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TURBOTORCH 
Portable Totes 


Designed for HVAC and light fabrication applications, these portable outfits feature a 
molded, plastic carrying case with an ergonomic handle and balanced design for easy 
carrying. The built-in storage compartments help you keep your consumables and 
other accessories right at-hand. All include Oxygen regulator, fuel regulator, 12.5-ft. 
dual 34e" hose, goggles, check valve, striker, and tank key. 


Note: For the full contents of each outfit, go to Grainger.com® and search by Item No. < 
Trade Torch Cutting Welding Cutting Gas Tank Pressure Mfr. Item еу” atia 4 P^ / D 
Name Handle Attachment — Nozzles Tips Capacity Regulator Model No. ж ә” =, 
G150-J-P  103-01FP СА1260  0-W-J,2-W-J 3 Series — 0384-0945 49/Р39 залаа 
G150-J-PT 103-01FP СА1260  0-W-J,2-W-J 3 Series 10 cu. ft. 0384-0946 49JP40 G150-J.P G150-J-CPT 
6150-J-CP 103-01ҒР CA1260  0-W-J, 2-W-J 3 Series — R150-200, 0384-0947 49JP41 49JP39 49JP42 
G150-J-CPT 103-01FP СА1260  0-W-J,2-W-J З Series 10 cu. ft. R150-540 0384-0948 49JP42 
6150-100-СР 100ҒС CA1350 1-W-1 3 Series — 0384-0943 49JP37 
100FC CA1350 1-W-1 3 Series 10 си. ft. 0384-0944 49JP38 
© cdi 
Miler “==” & (9: 
Brazing Outfits а. 
QUICKBRAZE 
QUICKBRAZE® ACCESSORIES 4 Ы 


z Concentrated 6000°F flame | Cap'n Hook Welding/Brazing Tips 
Provides pinpoint heat with precise Heat copper tubing to 5600°F with 
flame control to repair leaks in sealed pinpoint accuracy. Fit Uniweld 71 and 


systems and other HVAC applications. WH550 welding handles. 100% wrap- 
Brazes from 72" to 134". around heat 


LITTLE TORCH™ 


Torch d — RAI Cap'n Hook Torch Kit 
2. E e Instantly upgrades torch kit for micro : . id J 
p maintenance work. Includes lightweight The New Standard In Brazing 


large enough to silver-solder large 71 welding handle for "A" hose connec- 


jects— : : ‹ : 2CZJ5 
soles O .. tions, Cap'n Hook 5-Пате tip which 
and ceramics. Include an 8-ft. hose. — 2/0/0465 even distribution of heat for 1 — — — — pCRAP'NHOOKSTIPPERFORMANCECHART — —— — — — — 
Caddy Outfit 6665 also includes a various tube brazing applications, and Item Acetylene Oxygen Pressure Acetylene Brazing Copper 
: 2 high-performance Micro 6000 tips for = |—, . .. Cons.SCFH — — PSIG . . Pressure PSIG Tubing | 
cylinder/torch caddy, acetylene and s 227%; | ШШЕ 06 5 1 ] 
oxygen regulators a pair of reverse pinpoint accuracy in tight places: MTW [ E 5 i 9 10 7 2 ] 
o cheek valves, АП уп cylin ¥2. tor brazing or welding, and MTT ee — - - HAEC NN 
з 5 i in ti i Torch Mfr. Item 
der, and an acetylene cylinder. flexible twin tip for brazing return ends Handle ^— Welding Nozzles Pressure Regulator Brand Model No. 
i without overheating adjacent brazed Quickbraze® 
CAP'N HOOK? joints. 11-1116 = — Miller Electric 23-5005А 2025 
A ч Little Torch 
Lightweight, portable oxygen/acety- Flame Barrier 44-1101¢ 12-1401-03 to -07 = Miller Electric 23-10010 — 2CZK8 
e rs ud AM Provides a protective barrier between Тис _ 12440-01007 А Oxygen Miler Electric 2310044 66465 
ook 5-flame tip. Complete wi : 
iis eria А flammable surfaces and open flames. Cap'n Hook? s 
front-valve welding handle, welding : : А RO/RMC2 Uniweld K22P 5KH19 
ti Has structural integrity up to 2300°F and RO/RMC2 iweld Кэр — 22UL97 
ip, oxygen and acetylene regulators, : a n Туре 1742 Uniwel 
) Madre a melting temperature of 3200°F. yp RO/RMC2 Uniweld ^ K22P-TU БКН20 
carrying stand, hose, flint lighter, and RO/RMCO Uniweld KL22P-T ~~ 22UL96 
goggles. 221196 and 22UL97 include Tuning Fork™ Tip Accessories 
cutting attachment and cutting tip. Cap'n Hook, Brazing Tip Size 5 Uniweld MTF-5 20K961 
9 р Helps remove and replace heat pump Cap'n Hook, Brazing Tip Size 9 Uniweld МТЕ-9 20К962 
reversing valves without destroying Cap'n Hook, Brazing Tip Size 17 Uniweld — MTF-i7 20К963 
original copper tube and fittings. Heats Cap'n Hook Torch Kit Uniweld 7iMHK 5TT88 
itti j Flame Barrier Pad (12 x 12") Uniweld FB12 5KH12 
all fittings at once for easy removal. Fits Tuning Fork 8-Flame Tip, Size 17 Uniweld TYPET/TFT 45EV14 
Uniweld 71 and WH550 welding handles. “3-Тір Set; Includes МТТ, MTW#2, and MTR Tips Uniweld KMT  5KH28 
Spiral Tip Cleaners and Flint Lighters 
High-quality, spiral tip cleaners quickly and easily clean out tip orifices. 
Rustproof, wires are stainless steel. Aluminum case features locked knot that 
secures small wires and includes hardened steel file. Tip cleaner data and drill 
reference size stamped on back of case. Flint Lighters safely and quickly ignite 
tips on torches and cutting attachments. Flints can be easily replaced. 21-Pc. Spiral Tip Cleaner 
Item 2СҮХ5 
Description No. 
Spiral Tip Cleaners 
3-Pc. Standard Set, 2/2 Length 2CYY5 
13-Pc. Extra Long Set, 477" Length 2CYX6 ч 
21-Pc. Master Set, 2/7 Length 2СҮХ5 к 
Flint Lighters ғ = 
үе lint Lighter, Includes 5 Flint Renewals 2CYX8 f & 
Triple Flint Lighter, Includes 1 Flint Renewal 2CYY2 
Single Flint ih hter, Includes Flint Renewals and Standard Tip Cleaner 2CYX7 
Triple Flint Lighter, ‘Includes Flint Renewals and Standard Tip Cleaner 2СҮҮІ —— 
ПЕШЕРҮ] Flints 
Single Flint Renewal, Replace Flint In Single Striker (2) Pkg. of 5 2CYX9 Triple Flint Lighter 
Triple Flint Renewal, Replaces Flint In Triple Striker 2СҮҮЗ 2СҮҮ2 
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WELDING Scan. Order. Done. 
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Cutting Torch 
2CZN1 
= a Combination 
Torch Outfit 
=r 
= 6GJFO 
Brazing Wire Kit 
SIHES g Gas Welding Rods 
dii 41R244 
= Brazing Alloy Rods А 2 : ` 
3THE4 Heating Tip Welding Tip 
2CZUA 2CZT2 
\ = 
"ишш O rosar d 
BERNZOMATIC p HOBART Rey Koa ©) 
А . Cutting Tip 
Oxy-Fuel Welding Rods and Brazing Alloys | Miller 8 
Container Container Item Pkg. a 
Dia. Size Type Brand м: ay. | Cutting Torches and Consumables 
Carbon Steel Gas Welding Rod Mfr iim 
ыз Ul iib Tube Westward 418243 1 . Description Cuts Up To Head L Model No. 
п 1016 Вох Westward 418244: 1 Cutting Torches 3 х i 
Yavin 116 Тире Westwar 118245 — 1 12in 90° 21 in 50229 20701 
7 tib Tube Westwart 41R247 1 12 in 180 21 in $C220 6GJF7 
V^ in 1016 В 24 in (be 36 in $C935 2CZN3 
OX Westward 41R248 1 > 
R60 SC Series Heavy Duty 24 in 90" 21 in 50929 SGJF5 
| 11b Tube Westward 418244: 1 24 in 90 48 in 5049 38N740 
Yin 1016 Вох Westwari 418250 — 1 24 in 90° 72 in 5099 38М742 
1b Tube Westwar AiR2bd — 1 24 in 180° 36 in 50020  3LVP8 
vin 10 1b Box Westward — 41R282 — 1 24 in 180" J2in 20900 SLVR 
Win ilb Tube Westward A1R253 1 ІК Cutting Assemblies (Handle, Mut, Cutting Ti ЖЕ Flashback Arrestors) 
Dia. L Brazing Item Pkg MC Series Medium Duty 6in i б . 16281 6GJF1 
Description (in.) (іп) Вапде (°F) Container — Brand No. Qty. SC Series Heavy Duty 8in 20 18% 16280 6GJFO 
Low-Fuming Bronze Tip Mfr. Item 
Bronze Әріп  18in 1595101620 Вох  Bernzomatic 3AC22 25 For Use With Size Capacity Model No. 
Bronze Alloy Yein 36іп 159510 1630 Вох Hobart GETP3 1 Consumables 
Nickel Silver Alloy Үйіп 36іп 1630to1665 Вох Hobart GETP6 1 Cutting Tips, 1 Piece . 
Low Fuming Bronze Y&in  36in 1330101550 Tube Westward 30AC75 20 0 scfh cutting, 7.5 scfh preheat зп SteelUpto%in SC12-0 ^ 2CZP5 
9 йїп  36in 1330t01550 Box Westward 30AC78 33 11 scfh preheat, 85 scfh cutting 3% in Steel Ор їо віп 5612-1 2CZP6 
Phos Copper 12 scfh preheat, 135 scfh cutting 3%in SteelUpto 1 Жіп SC12-2  2CZP7 
Copper, 0% Phosphorus Ysin 18іп 1310 to 1500 Вох Hobart бЕТРО 1 14 scfh preheat, 180 scfh cutting зп  SteelÜpto2in 5612-3 2607Р8 
Copper, BCuP-5 Үйіп  18in 1300101500 Tube All-State 400083 1 16 scfh preheat, 315 scfh cutting зїп  SteelUpto4in  SC12-4  2CZP9 
Copper, 0% Phosphorus Yin 20in 131010 1475 Tube Harris 3THE4 7 30 scfh, 7 scfh Preheat 294in Steel р to%ein MC12-00 26782 
Copper, 5% Phosphorus Жіп 18іп 1190to1500 Вох Hobart 6ETP1 1 40 scfh, 7 scth Preheat 2% in Steel Upto йіп — MC12-0 — 20781 
Copper, 15% Phosphorus іп 18іп 1190to 1500 Вох Hobart GETP2 1 81 scfh, 9 scfh Preheat 2?4in Steel upto Awin  MC12-1_ 26783 
Copper Phosphorous %in  18in 131010 1460 --  Bernzomatic 3AC23 16 11 scfh Preheat, 118 scfh 234in Steel Upto iin МС12-2 20784 
Dynaflow Yin 20іп 1190101465 Tube Harris ЗТНЕ2 7 12 scfh Preheat, 181 scfh 2% in SteelUpto2in — MC12-3 20785 
Nickel Silver " Welding/Brazing Tips 
Nickel/Silver Үзіп 3біп 1720101800 Tube Westward 30AC76 22 6in Up to ріп AW201 66JG8 
E in ES in a 0 1800 lube Westward 30AC77 40 ain To ози іп ADS 56165 
А ; в in in 0 OX Hobart бЕТРА 1 in pto іп 2 
Nickel Silver Alloy Vin  36in 1665101680 Box Hobart GETP5 1 AW Acetylene Standard Duty Tin — Upto%sin  AW207  8GJH1 
Phos Copper Тіп Up to % in AW209  6GJH2 
0% Silver Yex% 20іп 1345101500 Tube Westward 30AC72 28 7in Up to 7% іп AW210 6GJH3 
5% Silver Yexi»? 20іп 1350 їо 1550 Tube Westward 30AC73 28 3.2 scfh 8% in Up to %a in $W203 2CZT8 
15 % Silver ¥%x0.050 20in 1190to 1500 Tube Westward 30АС74 28 6 scfh 81^ in Up to іп SW205 2CZU1 
Stay-Silv-5 Y&in  20in 1190101500 Тире Harris 3THF9 7 12 scfh 872 in Up to віп SW207 26702 
Stay-Silv-15 Y&in 20іп 1190t01480 Тире Harris 3THF8 7 23 scfh 9% in Up to % in SW209 26203 
High Silver 2.3 scfh Т іп Up to %2 in MW201 26772 
Safety-Silv-45 isin 18іп 1225 їо 1370 Тире Harris 3THE6 5 3.2 scfh TV» in up to Yes in MW203 26713 
y Jin  18in 1225to 1370 Тире Harris 3THE7 3 6 scfh TW in p to %in MW205 260715 
Safety-Silv-45 Flux Coated isin 18іп 1225 їо 1370 Tube Harris 3THES 3 12 scfh 9 in Up to Ўв in MW207 26716 
Safety-Silv-56 Yisin 18іп 1145101205 Tube Harris 3THFi 5 Heating Tips _ 
Safety-Silv-56 Flux Coated Misin — 18in 1145 їо 1205 Tube Harris 3THEg 3 32 scfh 10 in Acetylene AT605 6GJG7 
45 % Alloy Silver Content, BA -5 175-450 scfh Natural Gas, 225-535 scfh 1534 in Rosebud, Natural ST615 2CZUG 
Safety-Silv-45 Vie in — 1225101370 Вох Harris ЗТНЕ8 1 Propane, 235-430 scfh Propylene : Gas, Propane 
Brazing Wire Kits (1-02. Wire, 1.75-02. Flux) 96 scfh 19in Rosebud, Acetylene ST605 20704 
Safety-Silv-56 Vie in — 114510 1205 Вох Harris 3THF2 1 31 scfh 10 in , Acetylene MT603 ^ 2CZU5 
Э 0 


Portable Totes Consumables 


Brazing Nozzles are swaged for proper alignment. Each tip has a built-in spiral mixer indi- 
кее. vidually designed for size and flame characteristic. 


Welding Handle 5GEJ9 features compact, lightweight tube-within-tube design that 
is good for HVAC, refrigeration, and plumbing applications. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Brazing Nozzles VANE 
J Series, Size 00 0387-0039 5бЕН5 
J Series, Size 0 0387-0040 5GEH6 
J Series, Size 1 0387-0041 5GEH7 
jeu DUE S 
eries, Size - 
Torch Handle БО ын О Heating Nozzle 
5GEJ9 P y Fits Series handle 0325-0109 5GEH4 
Regulator Torch Handle 
49JP44 Turbo Torch FP.103-01, %" hose connection 0386-0311 5GEJ9 
Specialty Gas Regulators, 1 2 in Dial 
Acetylene, 0 to 15 psig, CGA-200 Inlet, %'-24 LH Outlet 0781-4240 49JP43 
Oxygen, 0 to 60 psig, CGA-540 Inlet, %-24 Outlet 0781-4241 49JP44 
2434 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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WELDING 
Cutting Torches & Consumables 


Cutting Torch 
13H867 
Torch Handle 
>| 5KX63 


Cutting Tip 


Е 13H870 
Cutting Torches and Consumables 
Description Cuts Up To Head Angle L Mfr. Model Нет No. 
— 90 18 1003450 13Н867 
; E in 
нез 12 90° 18 in 62-5E  3WU26 
Cutting Attachments 
Pipeliner, Heavy Duty 6in 90° 9i5in 73-3 5KX55 
Steelworker, Light Duty 5in 90* 9 іп 72-3 5KX56 
Description Tip Series L (in.) Mfr. Model Item No. 
Torch Handles 
Medium-Duty 1390, Brazing 8% 85 5KX65 
2290 Heavy-Duty Tip 23-A-90 9% 43-2 5KX63 
Description Mfr. Model Нет No. 
Consumables 
Cutting Tips 
6290-NX, Size 0, Cuts % - 98" Steel 1501220 13H868 
6290-NX, Size 1, Cuts % - 1" Steel 1501230 13H869 
6290-NX, Size 2, Cuts 1-2" Steel 1501240 13H870 
6290-NX, Size 3, Cuts 2-3" Steel 1501250 13H871 
6290-NX, Size 4, Cuts 3-6" Steel 1501260 13H872 
6290, Size 2, Cuts 4" Steel 1501390 38K966 
Machine Cutting Tips 
6290, Size 2/0, Cuts 77" Steel 6290-2/0-VVC_6XR21 
6290, Size 0, Cuts 114" Steel 6290-0 %-Ү/0 6ХВ23 
6290, Size 1, Cuts 2" Steel 6290-1-VVC — 6XR24 
6290, Size 1 72, Cuts 3' Steel 6290-1 1/2VVC — 6XR25 
6290, Size 2, Cuts 4" Steel 6290-2VVC 6XR26 
Welding Tip Mixer 
For Use With 23-A-90 Tips D-85 5KZ95 
Heat Tips 
For D-50-CL Tip Tube, Size %-24(М) 1800025 38K968 
For 2393 Tip Tube, Size 72-25(M) 1800150 38K959 
Heating Tip Assemblies 
For 43-2 Handle, Size 1 J-63-1 6XR30 
For 43-2 Handle, Size 2 J-63-2 6XR31 
For 43-2 Handle, Size 3 J-63-3 6XR32 
For 43-2 Handle, Size 4 J-63-4 6XR33 
For 43-2 Handle, Size 5 J-43-5 6XR27 


Flashback Arrestors, Quick 
Disconnects, and Check Valves 


x 
5 


>, 
(PAS 
ERS 


Flashback Arrestors— EL 
Built-in check valves prevent enn 
reverse flow of gases. 

High Flow Regulator VIC TOR 
Flashback Arrestors— 


Thermal shutoff positively 
shuts off gas and can be used 
on all sizes of Harris tips. 


Quick Disconnects— 
Feature automatic gas 
shutoff. 


Check Valves—lf reverse 


1 
Ч 


2 реа) 


gas flow starts, valve closes діннен 
р Я rrestors 
immediately for total shutoff. Biches 
Quick Disconnect 
5KZ81 
Description Connection Brand Mfr. Model Пет No. 
Flashback Arrestors (Oxygen & Fuel) 
A 36-24 Uniweld TFAA 5KH48 
Pair for Torch В %6-18 RH/LH Victor 0656-0001 5KJ54 
B%e-18 ЕНІН Miller Electric H743 3LVR5 
Pair for Torch, CutSkill FBT-2 B 76-18 RH/LH Victor 0656-0006 20UJ98 
Pair for Torch, CutSkill FBR-2 B 76-18 RH/LH Victor 0656-0007 200.99 
Pair for Torch, Flamebuster FBR-1 В 94e-18 RH/LH Victor 0656-0004 20UJ97 
А 38-24 Uniweld RFAA 5KH37 
Pair for Regulator В %6-18 RH/LH Harris 88-5FBR-R &L 5К778 
В 6-18 ЕНІН Miller Electric Н753 3LVR4 
Flashback Arrestor Set B 76-18 RH/LH Harris 88-5 FBTR&L 67ҒА5 
High Flow Regulator Flashback Arrestors (Each) 
Oxygen Regulator B Vie-18 В Harris 88-5FBHF-RR 5К779 
Fuel Regulator B 76-18 LH Harris 88-5FBHF-RL 5К782 
Quick Disconnects (Рай) J4e-18 R & V 0656-0000 200.96 
; 6- L ictor - 
Ealt for Tore FTE R AL Harris 26-0СТ А 81 5К281 
Pair for Regulator 91-18 R &L Harris 26-QCRR &L 5К780 
Check Valves (Pair) 
VT REL Vielor — — 0690-0011 — SKIST 
" 46- L ictor - 
Pair, for Torch %o-18R &L Willer Electric H697 КА 
%-24А Uniweld TCVA 5KH47 
Pair for Regulator Ye-18R&L — Miller Electric H698 3LVR7 


% 


Cutting Attachment 
5KJ32 


VICTOR Firepower © Turbolorch 
Cutting Torches and Consumables 


Description Cuts Up To Head Angle 1 Mfr. Model Brand 
Cutting Torches m КЕГЕ! 

А ; о in - ictor 
Victor ST900FC Series 75 36in 0381-1625 Victor 
Victor SST 900FC Series 5in 17in 0381-1620 Victor 

À | go» _21їп 0381-1621 Victor 
Victor ST900FC Series 36in 0381-1624 Victor 

48in 0381-1629 Victor 

75° 21 in 0381-1482 Victor 

21in 0381-1480 Victor 

Victor ST2600FC Series 8in 90* 36in 0381-1495 Victor 

48in 0381-1502 Victor 

180° 21 in 0381-1484 Victor 

Victor SST 2600FC Series 90° 17іп 0381-1486 Victor 
Cutting Attachments 

fit the "J" series 3 in 90° й in 0381-0162 vic or 

қ н А in E ictor 

Victor 1350 Series e 180*  8in 0381-0421 Victor 
79”? 10in 0381-1930 Victor 
Victor 2460 Series 8in 90* 10іп 0381-1928 Victor 
180° 10in 0381-1932 Victor 

Description For Use With L(in. Мі. Model Brand 
Torch Handles 
Victor 1 Series . 

Е Victor 2460 Series, MFA, Tie Озе E Victor 

WH 315FC+ МЕМ, Type 55, W Series 9 0382-0093 Victor 

J-Series » Type 59, 5 0382-0006 Victor 
Victor 3 Series — 
ictor eries, - i 
100FC и 1, MEN, Wt 8% 0382-0032 Victor 
ictor eries, А 
J-28 Series, W-J Series 6 0382-0127 Victor 
Description Mfr. Model Brand 
Consumables 
Cutting Tips 
1 Series, Size 1-101-0, Cuts 34" Steel 6700-2410 Firepower 
1 Series, Size 1-101-1, Cuts 34" Steel 6700-2411 Firepower 
1 Series, Size 1-101-2, Cuts 1" Steel 6700-2412 Firepower 
1 Series, Size 1-101-3, Cuts 2" Steel 6700-2413 Firepower 
1 Series, Size 1-101-4, Cuts 3" Steel 6700-2414 Firepower 
1 Series, Size 1-101-5, Cuts 4" Steel 6700-2415 Firepower 
1 Series, Size 000, Cuts 78" Steel 0330-0003 Victor 
1 Series, Size 0, Cuts 38" Steel 0330-0109 Victor 
1 Series, Size 1, Cuts 4" Steel 0330-0199 Victor 
1 Series, Size 1-GPN, Cuts 4" Steel 0333-0303 Victor 
1 Series, Size 2, Cuts 1" Steel 0330-0113 Victor 
1 Series, Size 2, Cuts 117" Steel 0333-0304 Victor 
1 Series, Size 5, Cuts 4" Steel 0330-0008 Victor 
1 Series, Size 1-101-00, Cuts 71" Steel 0330-0004 Victor 
1 Series, Size 1-101-0, Cuts 4" Steel 0330-0012 Victor 
1 Series, Size 1-101-1, Cuts %" Steel 0330-0005 Victor 
1 Series, Size 1-101-2, Cuts 1" Steel 0330-0006 Victor 
1 Series, Size 1-101-3, Cuts 2" Steel 0330-0002 Victor 
1 Series, Size 1-101-4, Cuts 3' Steel 0330-0007 Victor 
1 Series, Size 1-118-4, Cuts 3" Steel 0330-0114 Victor 
3 Series, Size 3-101-00, Cuts 14" Steel 0331-0009 Victor 
3 Series, Size 3-101-0, Cuts 36" Steel 0331-0013 Victor 
3 Series, Size 3-101-1, Cuts 4" Steel 0331-0014 Victor 
3 Series, Size 3-101-2, Cuts 1" Steel 0331-0015 Victor 
3 Series, Size 3-101-3, Cuts 2" Steel 0331-0016 Victor 
Welding Nozzles 
W Series, Size 00, Welds 364 in 0323-0111 Victor 
W Series, Size 0, Welds 5a in 0323-0112 Victor 
W Series, Size 1, Welds > in 0323-0120 Victor 
W Series, Size 2, Welds Ув in 0323-0121 Victor 
W Series, Size 3, Welds Эл in 0323-0122 Victor 
W Series, Size 4, Welds % in 0323-0130 Victor 
W Series, Size 5, Welds 2 in 0323-0131 Victor 
W-1 Series, Size 00, Welds 364 in 0324-0069 Victor 
W-1 Series, Size 0, Welds %a in 0324-0070 Victor 
W-1 Series, Size 1, Welds 342 in 0324-0071 Victor 
W-1 Series, Size 2, Welds Ув in 0324-0072 Victor 
W-1 Series, Size 3, Welds %c in 0324-0073 Victor 
W-1 Series, Size 4, Welds % in 0324-0074 Victor 
W-J Series, Size 1, Welds 952 in 0325-0084 Victor 
W-J Series, Size 2, Welds 1% in 0325-0085 Victor 
W-J Series, Size 3, Welds %c in 0325-0086 Victor 
W-J Series, Size 4, Welds % in 0387-0044 TurboTorch 
Welding Tips 
TE Series, Size 00 0311-0472 Victor 
TE Series, Size 0 0311-0473 Victor 
Heating Nozzles 
MFA-1 Series, Size 8 0324-0111 Victor 
MFA Series, Size 10 0323-0260 Victor 
MFA Series, Size 12 0323-0261 Victor 
MFA Series, Size 8 0387-0062 Victor 
55 Series, Size 20 0323-0326 Victor 
Heating Nozzles, Rosebud 
4-MFA Series 0323-0250 Victor 
4-MFA-J Series 0325-0105 Victor 
6-MFA-1 Series 0324-0110 Victor 
Universal Nozzle 
UN-J Series, Size Multiple 0325-0101 Victor 
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Cutting Torch 
20UJ88 


Welding Nozzle 
5KH92 


Item No. 


20UJ88 
20UJ90 
20UJ87 
5KJ34 
20UJ89 
20UJ91 
20UJ82 
5KJ37 
20UJ85 
20UJ86 
20UJ83 
20UJ84 


5KJ32 
5KJ33 
25DV30 
54ТА01 
548799 
54TA02 
Item No. 


25DV27 
54ТА03 
49NW97 


5KJ42 


5KJ44 
Item No. 


20UK23 
20UK24 
20UK25 
20UK26 
20UK27 
20UK28 
25DV33 
25DV39 
25DV43 
20UJ78 
25DV40 
25DV50 
25DV35 
5КЈ11 
5KJ14 
5KJ12 
5KJ13 
5KJ09 
25DV34 
20UJ76 
5KJ16 
5KJ17 
5KJ18 
5KJ19 
5KJ20 


5КН79 
5КН80 
5КН81 
5КН82 
5KH83 
5KH84 
5КН85 
5КН91 
5КН92 
5KH93 
5KH94 
5KH95 
5KH96 
5KJ03 
5KJ04 
5KJ05 
5KJ06 


25DV64 
25DV65 


25DW?1 
25DW10 
25DW11 
49NX08 
25DW19 


5КН87 
5KJ08 
5KH98 


49NW91 


2435 


WELDING 
Cable/Hose Reels & Accessories 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Hand Crank Hand Crank Spring Drive 
3VE31 3VE30 4NB19 
SlalREELCRAFT 


Arc Welding Cable Reels 


Corrosion-resistant powder-coated finish. Hand crank reels include lead wire. 
Spring drive reels have vibrationproof, self-locking latch and permanently lubri- 
cated bearings. 


Max. Overall Overall Overall Mfr. Item 
Description Amps Length Width Height Model No. 
Hand Crank, Truck Mount 
Single Reel 300 A 18 in 19 іп 15 94 in T-1460-0 2CAJ6 
Double Reel 300A 18 п 16 % in 38 in T-2464-0 3VE31 
300A 18 їп 29 in 19in T-2462-0 3VE30 
Spring Return, Bench, Ceiling, Floor, Truck, Wall Mount 
Single Reel 400 A 19 in 14 Э in 20 % in WC7000 4NB19 
9 400 A 24 in 16 in 25 % in WC80001 4NB20 
С> Continental 
Twin-Line Welding Hose 
Coupled Assemblies 


Welding hose assemblies come with fittings installed on both ends of the hoses 
and have two hoses: a green hose for carrying oxygen to welding equipment, 
and a red hose for carrying acetylene to welding equipment. The hoses have oil- 
resistant covers. The hoses' cover resists flames and oils. 


Hose Length 


25 ft 50 ft 100 ft 
Hose | Fitting item | Fitting ltem | Fitting Item 
I.D. Type Brand No. Type Brand No. Type Brand No. 
Hose Grade R T 
%e in UNF х UNF Continental 22704 UNF x UNF Continental 62011 BBx BB Radnor 31UT33 
Жіп UNF x UNF Continental 22705 UNF x UNF Continental 62C12 | BBx BB Radnor 31UT06 
Әвіп BBxBB Radnor 3101752 BBxBB Radnor 31UT54 -- = == 
Зв іп | BBxBB Radnor 310144 BBxBB — Radnor 310146 BBxBB Radnor 31UT42 
Hose Grade T 
Эв іп) BBxBB Radnor 310728 BBxBB Radnor 31UT30| BBxBB Radnor 310721 
Yin | BBxBB Radnor 31UT13UNF x UNF Continental 4LG87 UNF x UNF Continental 4LG88 
¥%in| BBxBB Radnor 310145 BBxBB Radnor 310747 BBxBB Radnor 31UT43 


(Ез 
с) = "IIREELCRAFT 33N139 


а? 


Welding Hand- 
Crank Reels 


» Max. operating pressure: 200 psi 

Reinforced steel construction includes powder-coated finish for corrosion resis- 
tance. These low-pressure reels mount on the floor, wall, bench, or on trucks. 
Reels use Grade R (oxygen and acetylene gas) or Grade T (oxygen and fuels) 
hoses. They are used with oxygen and acetylene welding hoses in applications 
where space, weight, and flexibility are important. 


41GR96 


Swivel Reel Item 

Hose Cap. Material Color Overall Dim. Brand No. 
100 ft (й in Гр.) Brass Blue 12inLx14Y?inWx13inH Coxreels 33N139 
Aluminum ^ Black i8inLx164inWx19inH Reelcraft 4NB18 


150 ft (Жіп I.D. 
250 ft (й in I.D. 


2436 GRAINGER. 
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Aluminum Red 28 % in Lx 21 %inWx 20 4 inH Reelcraft 416896 
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Ge 
9leIREELCRAFT| cOXREELS 57 


“Ер 
Welding 
Spring-Return 
Hose Reels 


» Max. operating pressure: 200 psi 
Reels have an independent dual-swivel design that allows a positive separa- 
tion of gases with double sealed O-rings to prevent leaks. The dual-swivels 
are made from aluminum that's hard-coated for wear resistance, and the 
Swivel body and inlet are permanently identified with machined grooves on the 
gas side to assure proper installation. Reinforced steel construction includes 
powder-coated finish for corrosion resistance. These low-pressure reels mount 
on the floor, wall, ceiling, bench, or on trucks, and include an adjustable guide 
arm. 


38EE87 
16X587 


Includes Swivel Reel Item 
Hose Cap. Hose End Configuration Hose Material — Color Brand No. 
Standard Spring-Return Hose Reels 
Hose Grade R 
25 ft (1⁄4 in ID) %e in F UNF Yes Aluminum Вей Reelcraft 38EE86 
50 ft (М in ID) As in F UNF Yes Aluminum Red Reelcraft 38EE87 
As in F UNF Yes Brass Blue Сохтевіб 271F18 
60 ft (іп ID) 34e in F UNF Yes Aluminum Вей Reelcraft 38EE88 
Hose Grade T 
50 ft (14 in ID As in F UNF Yes Aluminum Red Reelcraft 5PR84 
60 (a in 1b) As in F UNF Yes Aluminum Red Reelcraft 38EE89 
75 ft (% in ID) = No Aluminum Red Reelcraft 381565 
34s in F UNF Yes Aluminum Вей Reelcraft 4NB17 
= No Aluminum Red Reelcraft 5PG12 
; Vain MNPT x %e in F UNF, 
100 ft (4 in ID) Ms in F UNF x %e in F UNE Yes = Blue Сохтевіб 16X587 
34s in F UNF Yes Aluminum ^ Red Reelcraft 4МВ16 
Controlled-Retraction Spring-Return Hose Reels 
Hose Grade R 
50 ft (7 in ID) Ms in F UNF Yes Aluminum Black, Red Reelcraft 56MW57 
Hose Grade T 
50 ft (й in ID) %e in F UNF Yes Aluminum Black, Red Reelcraft 56ММ/58 
TURBOTORCH — 
) 
BERNZ(JWATIC 


Torch Kits and Accessories 

Kits feature quick-disconnect handles and tips. O-rings are 
color-coded for quick gas identification. Tips feature swirl 
combustion for higher target temperatures. 


5GEGO 


Description Series Mfr. Model Item No. "noon PROLINE” 
TurboTorch xi 
Torch Tips _ 
"в" Tip, 72" Soft Solder, 4" Silver Braze А-2 0386-0100 — 4PU28 
As" Tip, 1° Soft Solder, 4" Silver Braze A-3 0386-0101  5UX12 
a" Tip, 1%" Soft Solder, 94° Silver Braze А-5 0386-0102 — 5UX13 
6" Tip, 2° Soft Solder, {" Silver Braze А-8 0386-0103 5UX14 
7ле" Tip, 3" Soft Solder, 1%" Silver Braze A-11 0386-0104 5UX15 
Y?" Tip, 3/2" Soft Solder, 2" Silver Braze A-14 0386-0105  4PU32 
34" Tip, 6" Soft Solder, d'SilverBraze _ А-32 0386-0106 5GEJ2 
Self- -Lighting Torch Tips 
YA" Tip, 1" Soft Solder, i Silver Solder PL-3A 0386-0874 5бЕЛ 
e" Tip, 2" Soft Solder, 1" Silver Solder PL-8A 0386-0819 АРЦ/18 
W" Tip, 4" Soft Solder, 2" Silver Solder PL-12A 0386-0820 ^ 5GEJ6 
Description Includes Mfr Model Brand Нет Мо. 
Acetylene Torch Kits 
For B Tanks 
AH-12 Hose, and Gauge Guard, 0386- 
Brazing Copper Connections AR-B Regulator, Instruction 0090 urboTorch 4PU19 
1 in Soft Sold AE io ARS hose, Gt — 0588 
2 in Soft Solder, -5 tip, AH-12 hose, - 
3A in Silver Braze handle, ank key "m 0338 urboTorch SUX20 
3 in Soft Solder, 1 -T1 tip, А-3 tip, AH-1 0386- 
5 in Silver Braze hose, gå handle, tank key 0335 urboTorch 50Х19 
3%" Soft Solder, A-14 tip, А-5 tip, АН-12 0386- 
2" Silver Braze hose, Л handle, tank key 0336 urboTorch 56Е63 
For B Tanks, Self-Lighting -— — жин 
; Б ose, AR- -D E 
Brazin Regulator, G4 Handle, РІ-ВА Tip — 0835  UrboTorch SGEG1 
2 in Soft Solder, 1 А-5 tip, AH-12 hose, G4 0386- 
in Silver Braze handle, tank key 0833 urboTorch SUX29 
Forms Таа А AH-12 hose, G4 0386 
Y?" Soft Solder, -5 tip, AH-12 hose, - 
etg — re МИЫ ЖҮ 
in Soft Solder, -5 tip, AH-12 hose, - 
in Silver Braze handle, tank key 0339 urboTorch 50Х21 
For MC Tanks, Self-Lighting 
А Ah-12 Hose, AR-MC CGA-200 0386- 
Brazing Regulator, G4 Handle, PI-8A Tip 0894  lurboTorch SGEGO 
MAF-Pro Torch Kits, 
a en pon 501087, handle, hose, Regulator, T-4 tip 0386- urboTorch 50Х08 
4 in Soft Solder, 2 handle, hose, Regulator, 0386- 
in Silver Braze -3 and T-5 tips 0007  TurboTorch 50Х09 
TA to 4 in Soft Solder 5 ft Hose Torch, Fuel Holster 384401 Bernzomatic 5JPKO 
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WELDING 
Air/Gas Kits, Torches & Fuel 


\ 
БЕП TURBOTORCH 


Torches & Kits 


4NE96 


TurboSkill 


36RE27 


Flame 
Description — Series Type 
Bernzomatic 
TS99T Swirl 
LT60 Hot-Air 
Torch 
TS4000T Swirl 
TS8000 Swirl 
UL100 Pencil 
KC3500 Adjustable 
Torch Kit TS4000KC Swirl 
TS8000BZKC Swirl 
BZ8250KC Swirl 
TurboTorch 
SK-7000 Swirl 
TL-44-NL Swirl 
5ТК-9 Swirl 
Torch TX-503 Swirl 
STK-99 Swirl 
ТХС-504 Swirl 
TX-504 Swirl 
TX-500 Swirl 
PL-4T DLX Swirl 
Torch Kit 
PL-DLXPT Swirl 
LP-1 Swirl 
Uniweld 
PCV25 Pencil 
UT5 LP Swirl 
Torch 
UT6 LP Swirl 
Torch Kit UTS LP Swirl 
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was 


Turbotorch 


5KH31 5UX31 5KH39 
Item 
Fuel Ignitor Includes No. 
МАР-Рго (15/87 — 4МЕ94 
MAP-Pro Еа = ANEBA 
MAP-Pro 05/87 - 4МЕ96 
MAP-Pro (501 - 3DPX3 
14.1 oz Propane 
Propane Manua Gas Cylinder 33V973 
14.1 oz Propane 
Propane Manual Fuel Cylinder 52RM88 
nstan 14.1 oz MAX-Pro 
МАР-Рго (1/0 Gas Cylinder 33V969 
nstan 14.1 oz MAX-Pro 
МАР-Рго (1/0 Gas Cylinder 33V972 
nstan 14.1 oz MAP-Pro Fuel 
MAP-Pro On/O Cylinder, BZ8250HT Hose 33V970 
Torch, Fuel Holster 
MAP-Pro EUN = 36RE27 
MAP-Pro udi = 36RE26 
MAP-Pro Manual nid ао, руд 
Se 
MAP-Pro gnitin = 4PU16 
Se Easy Clean Orifice Screw, 
MAP-Pro nitin STK-R Regulator w/360° — 5UX31 
gniting ~ Self-Light Swivel Tip 
MAP-Pro ЕА Durable Plastic Case 36RE28 
Se 
MAP-Pro igniting - 4РЕ99 
MAP-Pro E TX504 & T503 Tip 4PU15 
Se Handle, Hose, PL-4T 
МАР-Рго gniting Tip. Regulator 4PU17 
Heat Shield & Solder., 
T Se Hose, Hose Clamp, 
MAP-Pro gniting Regulator, Tool Bag, SGEHT 
Two Self Lighting Tips 
" Handle, Hose, Regulator, 
MAP-Pro Manual Т- Tip, 1-6 Tips 4PU11 
MAP-Pro — Manual — с 5KH36 
7 Regulator w/360° Swivel 
MAP-Pro Manual “Elbow & LP Twister Tip  5KĦ38 
gei Regulator w/360° Swivel 
Propane lanitin Elbow & LP Twister 5KH39 
gniting Silver Bullet Tip 
16 oz MAX-Pro, LP 
MAP-Pro Manual ғ Wister Tip 8 Sel- сыну 


Fluxing Alloy, Regulator 
w/360° Swivel Elbow 


— 
Fuel Cylinders 


2YMWS has left-handed threads. 2YMW6 and 
5UX34 have CGA 600 valve with right-handed 
threads. 


MAP-Pro 
2YMW6 


Item 
Flame Type Fuel Capacity No. 
Oxygen 1.4 02 2YMW5 
MAP-Pro 14 02 2YMW6 _ 
Propane 14.1 oz 5UX34 


UNIWELD' 


М4 
HVAC, Plumbing, and 


Maintenance Air/Gas Kits 


Air/Acetylene Soft Flame Kit—5KH21 includes RB acetylene regulator, S23 
soft flame tip, TH3 screw-connect handle and H12 12'-#. acetylene gas hose. 


5KH29 includes 521, 522, 524, 525, 526, and S27 tips that fit 5КН21 (Uniweld 
K37) and most screw-connect air/gas torch handles. 


Air/Acetylene Twister? Kits—For brazing and soldering copper tubing in 
maintenance and HVAC applications. Kit includes RB acetylene regulator, TH6 
quick-connect handle, А-З and A-11 Twister tips, H12 1215-ft. acetylene hose, 
and 502 stand. 


5KH22 tips fit most quick-connect air/gas torch handles. Includes A-5 and 
A-8 sizes to extend 5КН08 Air/Acetylene Twister Kit's brazing and soldering 
capabilities. 


UNIWELD 


Air/Acetylene 
Soft Flame Kit pe 
5KH21 : 
Air/Acetylene Quick-Connect 
Twister? Kit Tip Set 
DLL 5KH22 
Copper Tubing Capacity 
Soft Silver 
Tip Solder Solder 
Air/Acetylene Twister Tips 
А-3 W'to Ve" to Vi" 
А-5 34 to 177 Vi to 34" 
А-8 1'to 2" Уо 1" 
А-11 TA to 3" 78 to 196" 
Alr/Acelyione Soft Flame Tips 
21 Vie' to Ye" Up to йв" 
$22 Ж to 8 Up to У" 
$23 38 to V7" Up to 3" 
$24 Vto 1" Up to 7" 
$25 yi to Ту" Y?" to 94 
$26 1104 Ya" to Ту" 
$27 Ve to 98 Up to %" 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Air/Acetylene Soft Flame Kit 
Air/Acetylene Kit _ K37 5KH21 
. Screw Connect Soft Flame Tip Set KSF 5KH29 
Air/Acetylene Twister? Kits er RA 
Air/Acetylene Kit 89601 5KH07 
Air/Acetylene Kit, w/B Tank and Alloy Pack 89602U 5КН08 
Quick Connect Тір Set КА58 5КН22 
Carrying Stand For B Tank 502 267/9 


LUBRICATION Scan. Order. Done. 
Lubricants Details on page A1. 
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e BUS CRC з 4 Ші 5 о. ФО a ES omm am = dew 


General Purpose Lubricants 


Squeeze Reduce friction and wear, and prevent machinery from overheating. They leave a slippery coating on two surfaces to keep moving parts like 
Bottle wheels, hinges, and gears moving smoothly and extend the life of equipment. They also provide some protection against water damage, 
20LA83 contaminants, and corrosives. 
a Container NSF Operating Lubricant Item 
Brand Series Size Lubricant Base Primary Additive Rating Temp. Range Color  Odorless No. 
3-In-One = 4 oz Squeeze Bottle Mineral Oi Silicone Not Rated -100° їо 500°F — Brown Yes 20LA83 
== 4 oz Squeeze Bottle Mineral Oi PTFE Not Rated -50° to 500?F Amber Yes — 20LA86 
— 6 oz Aerosol Сап Petroleum Distillates PTFE Not Rated 0°to120°F  Colorless No 486607 
К — 16 oz Aerosol Сап Silicone No Additives Not Rated 0°to120°F Colorless No  16W546 
аш Blaster — 16 oz Aerosol Сап Petroleum Distillates Мо Additives H1 Food Grade -12° to 120°F Colorless —  402M55 
Aerosol Can — 1 gal Aerosol Can Petroleum Distillates PTFE Not Rated 0° to 120°F White No 41863 
402M55 — 1 gal Can Petroleum Distillates PTFE Not Rated 0° to 120?F Colorless No 486609 
— 12 oz Aerosol Can Silicone No Additives Not Rated -40° to 400°F — Colorless No  19MX42 
3-36 6 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Мо Additives H2 Мо Food Contact -50% to 2509: Blue/Green Мо 4828 
3-36 16 oz Spray Bottle Petroleum Distillates Мо Additives Н2 No Food Contact -50°to 250°F Blue/Green Мо 4,829 
3-36 16 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Мо Additives H2 No Food Contact -50% to 250°F Blue/Green Мо 2F141 
Ей CRC 3-36 1 gal Jug Petroleum Distillates Мо Additives H2 No Food Contact -50° їо 250°F Blue/Green Мо 1НВК4 
3-36 5 gal Pail Petroleum Distillates Мо Additives H2 No Food Contact -50°to 250°F Blue/Green — No 5/Е52 
3-36 55 gal Drum Petroleum Distillates Мо Additives H2 No Food Contact -50° to 250°F Blue/Green Мо ЗАРІЗ 
Power Lube? 12 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Мо Additives H2 No Food Contact —-50 їо 250°F Amber No  12W$319 
Power Lube? 16 oz Aerosol Can Petroleum Distillates PTFE H2 No Food Contact -40%10 300^F ^ Amber No ЗЕЕЕЗ 
Syntha-Tech” 16 oz Aerosol Can Synthetic Oil PTFE H1 Food Grade -40° to 450°F White No 12W314 
= 12 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Silicone H1 Food Grade -40° to 350°F Colorless — Yes 2ҮККЗ 
769 12 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Н2 No Food Contact — -25? to 300°F Yellow Yes — 5CHT9 * 
Jet-Lube CC-Lube™ 5 gal Pail Semi-Synthetic Oil PTFE H1 Food Grade -40° to 400°F — Colorless No _5CHRO * 
CC-Lube™ 15 gal Drum Semi-Synthetic Oil PTFE H1 Food Grade 0° to 400°F Colorless No  5CHR1* 
EMS” 1 gal Pail Silicone No Additives H1 Food Grade 25° to 500°F White No 5СНТ2 * 
EMS” 5 gal Jug Silicone No Additives H1 Food Grade 25° to 500°F White No 5СНТЗ * 
Liquid = 18 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Мо Additives Not Rated -20° to 115°F Yellow No 54ҮТ54 
Wrench — 18 oz Aerosol Can Mineral Oi Silicone Not Rated -20° to 115°F Yellow No 54ҮТ60 
= 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives H1 Food Grade 40° to 500°F White No 4KK76 
= 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives H1 Food Grade -40° to 500°F — Colorless No 190656 
— 5 gal Pail Silicone No Additives H1 Food Grade 40° to 500°F White No  49CR99 
LPS2 16 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Н2 No Food Contact — -50? to 350°F Brown No 6Ү744 
LPS2 20 oz Spray Bottle Mineral Oi No Additives Н2 No Food Contact — -50* to 350°F Brown No 2ЈЕ09 
LPS2 1 gal Can Mineral Oi No Additives Н2 No Food Contact — -50? to 350°F Brown No  36FL97 
LPS LPS2 5 gal Pail Mineral Oi No Additives H2 No Food Contact — -50? to 350°F Brown No  36FL94 
LPS2 55 gal Drum Mineral Oi No Additives — H2 No Food Contact -50° to 350°F Brown No X4UAD6 
Magnum 16 о2 Aerosol Сап Petroleum Distillates PTFE H2 No Food Contact -50% to 500°F Brown No  4KK75 
TKX 16 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Н2 No Food Contact -55° to 300°F Green No — 4KK77 
TKX 20 oz Spray Bottle Mineral Oi No Additives — H2 No Food Contact — -55? to 300°F Green No — 2JFD5 
TKX 1 gal Jug Mineral Oi No Additives Н2 No Food Contact -55° to 300°F Green No  49CR97 
TKX 5 gal Pail Mineral Oi No Additives | Н2 No Food Contact -50° to 500°F Green No 49СВ98 
TKX 55 gal Drum Mineral Oi No Additives | H2 No Food Contact -55° to 300°F Green No 20Ү621 
Petrochem GEARSYN FGG-150 5 gal Pail Synthetic Oil No Additives H1 Food Grade -13° to 295°F Colorless — Yes — 45VG11 
Bio-Food Grade 1 gal Jug Vegetable Oil No Additives H1 Food Grade 32? to 622°F Yellow Yes 21А544 * 
Renewable — Bio-Food Grade. 5 gal Pail Vegetable Oil No Addi ives H1 Food Grade 32° to 622°F Yellow Yes 21А545 * 
Lubricants Bio-Penetrating Lubricant 16 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Мо Additives H1 Food Grade 0° to 280°F Colorless Yes | 2VXN3 * 
Bio-Penetrating Lubricant 16 oz Aerosol Can Vegetable Oil No Additives Not Rated -20° to 295°F Yellow Yes | 2NMV6 
Bio-Penetrating Lubricant 1 gal Jug Vegetable Oil No Additives Not Rated -20° to 295°F Yellow Yes 2NMV5 * 
n LU206 14 oz Spray Bottle Silicone No Additives Not Rated -50° to 550°F — Colorless No 4GUR2 
Pail LU206 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives Not Rated -50° to 550°F — Colorless No 2X988 
21A545 LU206 5 gal Pail Silicone No Additives Not Rated -50° to 550°F Colorless No 30WK47 
LU210 14 oz Spray Bottle Silicone No Additives H1 Food Grade -40° to 450°F — Colorless No 46078 
~ x LU210 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives H2 No Food Contact -40°to 450°F Colorless No X 6KHE3 
m LU210 5 gal Pail Silicone No Additives H2 No Food Contact -40°to 4509: Colorless No  30WK31 
Е 10210 55 gal Drum Silicone No Additives H2 No Food Contact -40°to 4509: Colorless No  30WK32 
LU212 20 oz Aerosol Can Silicone No Additives H1 Food Grade -40° to 450°F — Colorless No 128251 
: LU213 20 oz Aerosol Can Vegetable Oil PTFE H1 Food Grade 12° to 635°F Amber No 128254 
Š Sprayon LU214 20 oz Aerosol Can Synthetic Oil PTFE H1 Food Grade -78° to 478°F Colorless No 24A829 
LU711 14 oz Spray Bottle Mineral Oi No Additives H2 No Food Contact -20^to 500?F ^ Amber No — 4GUR1 
Spray Bottle 10711 16 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Н2 No Food Contact -20% to 500° Атбег No 2Х725 
4GUMS LU711 1 gal Can Mineral Oi No Additives H2 No Food Contact -20°to500°F Атбег No  30WK37 
LU711 5 gal Pail Mineral Oi No Additives H2 No Food Contact —-20? їо 500°F Amber No  30WK38 
in LU711 55 gal Drum Mineral Oi No Additives H2 No Food Contact —-20? to 500°F Amber No  30WK39 
LU727 16 oz Aerosol Can Mineral Oi PTFE Not Rated -40* to 450°F Amber No SPE63 
LU728 16 oz Aerosol Can Synthetic Oil PTFE H1 Food Grade -40° to 475°F — Colorless No  1MEU2* 
LU905 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives Not Rated -40° to 450°F Colorless — Yes — 6KDX9 
LU905 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives H2 No Food Contact -58° їо 5759: Colorless Үеѕ — 6KDYO 
Black Label 20 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Molybdenum, PTFE Not Rated -20° to 500°F White No 456001 
Sprayway Black Label 20 oz Aerosol Can Silicone No Additives H1 Food Grade -5° to 450°F  Colorless No 456004 
L1 15 02 Aerosol Сап Petroleum Distillates Мо Additives Not Rated ир їо 400°F Colorless No  45A999 
= 4 oz Squeeze Bottle Silicone No Additives H1 Food Grade -58° to 392?F — Colorless No 436Р96 * 
Aerosol Сап S Lub = 11 oz Aerosol Can Silicone No Additives H1 Food Grade -40° to 392°F Colorless No 44N745 
45C001 uper Suge = 11 oz Aerosol Can Synthetic Oil PTFE НТ Food Grade -45° to 450°F Colorless Мо 44М742 
— 32 oz Spray Bottle Synthetic Oil PTFE H1 Food Grade -45° to 450°F Colorless Мо  44N740 * 
TMU 4 oz Squeeze Bottle Synthetic Oil PTFE H2 Мо Food Contact -30%10 300^F Colorless No 35RP17 
TMU 16 oz Aerosol Can Synthetic Oil PTFE H2 No Food Contact -30% їо 300°F Colorless No 35ВР18 
TMU 1.5 Ib Jug Synthetic Oil PTFE H2 No Food Contact -30° їо 300°F Colorless No  35RP19 
Teflon TSL 4 0z Squeeze Bottle Silicone No Additives Н2 No Food Contact -20°to 2509: Colorless No 35RP22 
TSL 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives Н2 No Food Contact -20° їо 250°F Colorless No 35RP23 
TSL 1.5 Ib Jug Silicone No Additives Н2 No Food Contact -40°to 400°F Colorless No  35RP24 
TSL 5 gal Pail Silicone No Additives Н2 No Food Contact -40°to400°F Colorless Yes 35ВР26 
— 0.25 oz Pen Mineral Oil PTFE — -60° to 475°F Brown No 2РВ97 
Squeeze Bottle — 2 oz Dropper Bottle Petroleum Distillates PTFE = -60° to 475°F Brown No  3JDL7 
35RP17 m 6 oz Aerosol Can Petroleum Distillates PTFE — -60* to 475°F Brown No 3JDL5 
Tri-Flow E 8 oz Aerosol Can Mineral Oil PTFE — -60° to 475°F Brown No 3JDL3 
= 12 oz Aerosol Can Mineral Oil PTFE = -60° to 475°F Brown No 3KB67 
— 18 oz Spray Bottle Petroleum Distillates PTFE = -60° to 475°F Brown No  4TA89 
— 1 gal Jug Mineral Oil PTFE — -60° to 475°F Brown No 2PB96 
*Non-Flammable l CONTINUED | P 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Lubricants 
General Purpose Lubricants m" a 
Container NSF Operating Lubricant Item Spray 
Brand Series Size Lubricant Base Primary Additive Rating Temp. Range Color  Odorless Мо. Bottle 
— 3 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Not Rated -60° to 300°F ^ Amber Yes — 20JY59 20JY65 
— 8 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Not Rated -60° to 300°F Amber Yes — 20JY60 
= 11 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Not Rated -60° to 300°F Amber Yes — 20JY61 
= 12 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Not Rated -60° to 300°F Amber Yes — 20JY62 
— 21 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Not Rated -60° to 300°F Amber Yes — 20JY63 
WD-40 — 20 oz Spray Bottle Mineral Oi No Additives Not Rated -60° їо 300°F — Amber Yes 20JY65 
— 23 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Not Rated -60° to 300°F Amber Yes — 20JY64 
1 gal Can Petroleum Distillates Мо Additives Not Rated -60° to 300°F Amber Yes — 20JY66 
— 5 gal Pai Petroleum Distillates Мо Additives Not Rated -60° to 300°F Amber Yes — 20JY67 Aerosol 
55 gal Drum Petroleum Distillates Мо Additives Not Rated -60° to 300°F ^ Amber Yes — 20JY68 Can 
EZ Reach, Flexible Straw 20 oz Aerosol бап Petroleum Distillates Мо Additives Not Rated -60° to 300°F Amber Yes 401Р99 45WD32 
Specialist = 15 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives Not Rated -100° to 500°F Amber Yes 45WD32 
= 11 oz Aerosol Can Mineral Oi PTFE Not Rated -20° to 200°F White No  449V92 
= 15 oz Aerosol Can Mineral Oi No Additives H1 Food Grade -5° to 500°F Colorless No 456110 
Lubrisil NC 10 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Silicone H1 Food Grade -20° to 600°F  Colorless No 456107 
ML 16 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Molybdenum Not Rated -25° to 550°F Black No 449/65 
Par NC 12 oz Aerosol Сап Petroleum Distillates Silicone Not Rated -20° to 600°F — Colorless No 456108 
Selig Kwik Release 55 gal Drum Petroleum Distillates Silicone Not Rated -40° to 1209: Colorless No 456111 
Twister Ultra 15 oz Aerosol Can Petroleum Distillates PTFE Not Rated -55° to 250°F Brown No  449V87 Aerosol 
Х-571 55 gal Drum Water No Additives Not Rated up to 200°F Amber No 456119“ Can 
Zep 2000 13 oz Aerosol Can Petroleum Distillates PTFE Not Rated 0° to 600°F Amber No 43МН69 43NR68 
Zep Zep 2000 13 oz Aerosol Can Petroleum Distillates PTFE Not Rated -100° to 600°F ^ Amber No 456К83 
Zep 45 14 oz Aerosol Can Petroleum Distillates PTFE Not Rated -55° to 250°F Amber No 449137 
Zep 45 17 oz Aerosol Сап Petroleum Distillates PTFE Not Rated -55° to 475°F Brown No 449/06 
Zep 45 Dual Force 140z AerosolCan Petroleum Distillates Мо Additives Not Rated 0° to 250°F Amber No  43NR68 
Zep 45 Dual Force 1 gal Jug Petroleum Distillates Мо Additives Not Rated -55° to 250°F Amber No — 449V07 * 
Zep Slide 1 gal Jug Petroleum Distillates Silicone Not Rated -40° to 450?F — Colorless No 456115 
Zep Slide 20 gal Drum Petroleum Distillates Silicone Not Rated -40° to 450°F  Colorless No 456114 
Zep Slide 55 gal Drum Petroleum Distillates Silicone Not Rated -40° to 450°F Colorless No 456116 
Zepreserve NC 15 oz Aerosol Сап Petroleum Distillates Silicone Not Rated -25? to 250°F Amber No  449W06 
Zepreserve 18 oz Aerosol Can Mineral Oi Silicone Not Rated -25° to 250°F Amber No 449W05 
*Non-Flammable 
CRG | (біз LOCTITE. Lps » Е 
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Formulated to penetrate wire rope and the pins and bush- дл с > Aerosol Can 
ings within chain. They prevent damage from friction as 210339 | | Е 451К61 
the chain or rope engages with equipment. — 
Container Primary NSF Operating Lubricant Item 
Series Size Lubricant Base Additive — Chain and Wire Rope Uses Rating Temp. Range Color Odorless Flammability No. 
CRC 
16 oz Aerosol Can Mineral Oil No Additives Chain H1 Food Grade 8° to 325°F White Yes Flammable 4JB34 
— 16 oz Aerosol Can Mineral Oil Molybdenum Wire Rope H2 No Food Contact 25° to 350°F ^ Amber No Flammable 2F139 
16 oz Aerosol Can Mineral Oil No Additives Chain H2 No Food Contact 0° to 350°F Blue No Flammable 210339 
Jet-Lube 
WRL™ 12 oz Aerosol бап Petroleum Distillates Мо Additives Chain, Wire Rope Not Rated -20° to 320°F Атһег Yes Non-Flammable 100833 
Liquid Wrench 
— 11 oz Aerosol Can Silicone PTFE Chain Not Rated 20°to110°F — Yellow No Flammable 54YT59 
Loctite 
12 0z Aerosol Can Mineral Oil No Additives Chain, Open Gear Not Rated -20° to 2509: Yellow No Flammable 40ТН07 
LPS 
ChainMate 16 oz Aerosol Can Mineral Oil Molybdenum Chain Not Rated 32° to 300°F Black No Flammable 3HY54 
uc ПИ 16 02 Aerosol Can Mineral Oil Molybdenum Chain H1 Food Grade 32° to 325°F Colorless No Flammable 196658 
Petrochem 
1 gal Pai Synthetic Oil No Additives Chain H1 Food Grade -67° to 510°F Colorless Үеѕ Non-Flammable 2НТЈ2 
= 5 gal Pai Synthetic Oil No Additives Oven Chain H1 Food Grade -25° {о 67009: ^ Amber Мо Non-Flammable 2НТМ 
5 gal Pai Synthetic Oil No Additives Oven Chain H1 Food Grade -25° їо 655°F Yellow No Non-Flammable — 2HTJ5 
55 gal Drum Synthetic Oil No Additives Oven Chain H1 Food Grade -25° to 655°F Yellow No Non-Flammable 6НХ60 
Sprayon 
LU 202 11 oz Aerosol Can Mineral Oil Molybdenum Chain H2 No Food Contact -20° їо 300°F — Amber No Flammable 5PE62 
LU 205 15 oz Aerosol Can Vegetable Oil PTFE Chain H1 Food Grade 12° to 450°F — Amber No Flammable 128253 
LU 201 16 oz Aerosol Can ineral Oil Molybdenum Open Gear, Wire Rope H2 No Food Contact — 0° to 450°F Black No Flammable 4X595 
Sprayway 
Black Label 20 oz Aerosol Can Petroleum Distillates ^ Molybdenum Chain Not Rated 0° to 543°F Black No Flammable 456003 
WD-40 Specialist 
— 10 oz Aerosol Can Mineral Oil No Additives Chain, Open Gear, Wire Rope Not Rated -100° to 500°F Colorless Yes Flammable 451К61 
Zep 
— 12 02 Aerosol Can Mineral Oil Molybdenum Chain Not Rated -20° to 400°F . Amber No Flammable 449V81 
Chute Lubricants CRE 
= Flammable Expedite movement of boxes in a packaging and shipping facility. 
= Not odorless 
Container Primary NSF Operating Lubricant | Item Aerosol Can 
Series Size Lubricant Base Additive Rating, Temp. Range Color No. Q1HBK9 
16 oz Spray Bottle Petroleum Distillates Silicone H2 No Food Contact ^ -40?to 400 F Yellow 4YPJ2 
Chute Lube -2002 Aerosol Can Petroleum Distillates _ ЅЇйсопе H2 No Food Contact ^ -15*to 400°F Yellow 1HBK9 
5 gal Pail Petroleum Distillates Silicone H2 No Food Contact -40%10 400°F Yellow TYNX1 
55 gal Drum Petroleum Distillates Silicone H2 No Food Contact -40%10 400°F Yellow 19MW90 
Parcel Glide? 16 oz Spray Bottle Silicone No Additives H1 Food Grade -40? to 400°F Colorless 3DUF8 
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LUBRICATION Scan. Order. Done. 
Lubricants Details on page A1. 
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Cable & Wire Pulling Lubricants 


a Nonflammable These lubricants are applied to wire or cable so they can be pulled smoothly through long 
= Nonconductive conduit runs or runs with many bends. They reduce friction and pulling tension, so they 


= Nonstaining save time and minimize damage to wire insulation and cable jackets, which prevents 
= Not NSF rated performance issues. They're safe for use on most plastics, but they should be tested on 
= Not odorless a small area first. 
Container Primary Operating Lubricant Physical Item 
Series Size Lubricant Base Additive Temp. Range Color Form No. 
Gardner 3M К = | Р 
Bender / WL 5 gal Pail Water No Additives 20° to 110°F White Ge 2GCD5 
55 gal Drum Water No Additives 20° to 110°F White Ge 2JPX6 
Jug M WLW 1 qt Squeeze Bottle Water No Additives 10° to 110°F Green Gel 2JNW2 
15V970 B 5 gal Pail Water No Additives 10° to 110°F Green Gel 2JNT8 
1 gt Squeeze Bottle — Water-Wax Emulsion Мо Additives 10° to 194°F Gray Paste 2JFN3 
WLX 1 gal Pail Water-Wax Emulsion Мо Additives 10° to 194°F Gray Paste 2GCF9 
5 gal Pail Water-Wax Emulsion Мо Additives 10° to 194°F Gray Paste 26CJ2 
Gardner Bender E 
Super-Slick 1 gt Squeeze Bottle Water No Additives 28° to 200°F White Ge 15V969 
Cable Pulling 1 gal Jug Water No Additives 28° to 200°F White Ge 15V970 
Lubricant 5 gal Pail Water No Additives 28° to 200°F White Ge 15V971 
Greenlee E 
1 gt Squeeze Bottle Water No Additives 29° to 190°F Yellow Liquid 4A801 
bears — 1 qt Squeeze Bottle Water No Additives 29° to 190°F Blue Gel 56547 
IDEAL 1 gal Pail Water No Additives 29° to 190°F Blue Ge 4HEA7 
Ideal 1 qt Squeeze Bottle Polymer No Additives 28° to 180°F Blue Ge 10F536 
Pail Aqua-Gel® || 1 gal Pail Polymer No Additives 28° to 180°F Blue Gel 10F537 
10F525 . 5 gal Pail Polymer No Additives 28° to 180°F Blue Ge 10F538 
Clear Glide® 5 gal Pail Polymer No Additives 32° to 180°F Colorless Ge 10F530 
1 qt Squeeze Bottle Water No Additives 40° to 170°F White Ge 10F532 
Velocity" 1 gal Pail Water No Additives 40° to 170°F White Ge 10F533 
5 gal Pail Water — No Additives 40° to 100*F White Ge 10F534 
Super Lube Yellow 779 1 qt Squeeze Bottle  Water-Wax Emulsion Мо Additives 32° to 130°F Yellow Paste 10Ғ526 
Squeeze Bottle 5 gal Pail Water-Wax Emulsion Мо Additives 32° to 130°F Yellow Paste 10Ғ528 
1 qt Squeeze Bottle Water PTFE 32° to 190°F Yellow Paste 10Ғ523 
45NA76 Yellow 779 Plus 1 gal Pail Water PTFE 32° to 190°F Yellow Paste 10F524 
5 gal Pail Water PTFE 32° to 190°F Yellow Paste 10F525 
Super Lube 
Superpull 32 oz Squeeze Bottle Water No Additives -15° to 220°F Colorless Liquid 45МА76 
Electrical Lubricants 
= Flammable : Я 
Container Operating Item 
Spray Bottle = NSF rated H2 for no food contact Series Size Temp.Range No. 
2YE15 » No additives 1602 Aerosol 50° to 250°F 1НВКІ 
Protect electronic components against moisture damage and corro: 2-26 16 Е ‘Spray 250° to 250°F  2YE15 


sion that can cause an electrical malfunction. They also clean igalJug -50° to 250°F 13P438 
components, loosening corrosion or whisking away moisture. These Em T6 oz Aerosol зз о 2560F — 4ZF1D 
lubricants have an amber color and have a petroleum distillates base. Can 


вт 


Belt Dressing Lubricants 


= Flammable Prevent belts in machinery and equipment from hardening and accumulating dirt, 
= Not odorless which reduces wear and tear and increases belt life. They are ideal for flat, round, 
= No additives or V-shaped belts in leather, rubber, or canvas. 


Container NSF Operating Lubricant Item 

Series Size Lubricant Base Rating Temp. Range Color No. 
Us = 16 oz Aerosol Can Mineral Oil H1 Food Grade -40° to 350°F Amber 1D267 
5 -- 16 oz Aerosol Can Mineral Oil H1 Food Grade 32° to 325°F Colorless 196660 

prayon 

14 oz Spray Bottle Mineral Oil Not Rated -40° to 450°F Colorless 4GUM7 
CRC Sprayon SP607 16 oz Aerosol Can Mineral Oil P1 No Food Contact -40° to 450°F Amber 6KHF7 
Aerosol Can Pail 5 gal Pail Mineral Oil РТ No Food Contact -40° to 450°F Amber 30WK33 
1D267 30WK33 SP608 16 oz Aerosol Can Resin H1 Food Grade -40? to 450°F Colorless 12R259 
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High Performance Lubricants 


———— А 
ЕРЕ Trolley Lubricants 
vx i 
= M Pa » Colorless Prevents bearings from sticking in overhead conveyors and chains. It leaves a film on 
le = “шт = Odorless overhead trolley chains commonly found in meat, poultry, and fish-processing plants. It 
eS = =) = No additives remains fluid at low temperatures and won't wash off equipment with water. 
Container Lubricant NSF Operating Item 
( Series : Size Base Rating Temp. Range Flammability Мо. 
FOODSAFEPETRO-SYNFG-220 5 gal Pail Mineral Oil НТ Food Grade -54° to 475°F Flammable ^ 40P254 
2440 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Lubricants 
Spray Bottle MECHO CEB e cita EG 
г 29FYO2 - - 
Los Chainsaw Lubricants 
" " Typically formulated with a tack additive to Makita 
Sugar-Dissolving help them stick to the saw's chains and blades Jug 
Lubricants (sometimes called guidebars). These lubricants SMYDS 
reduce friction between the moving parts to 
= Colorless aom prevent damage caused by locking up, excessive 
= Odorless us heat, or buildup. They're applied to the chain and 
= No additives eine penetrate the pins, bushings, and blades. 
Used in food and beverage facilities звод nuno Container Operating Item 
to remove sugar and fondant from = бс Size Lubricant Base Equipment Power Source Temp. Range No. 
equipment. They leave a light, durable m] x qt Jug Petroleum Distillates Battery-operated, Electric, Gas — 5TN64 
i — = cho 
film on conveyor, cutter, and fastener 1 qt Jug Petroleum Distillates Electric, Gas 15° to 120°F 451376 
surfaces while providing short-term 1 gal Jug Petroleum Distillates Electric, Gas 15910 120°F 45375 
i i Mag 1 
corrosion resistance. 1 qt Jug Petroleum Distillates Battery-operated, Electric, Gas -35° to 140°F 43Y865 
Container Lubricant NSF Operating Item 1 gal Jug Petroleum Distillates Battery-operated, Electric, Gas -35° to 140°F 43Y866 

Series Size Base Rating Temp. Range Мо. Makita 

Food —19.02 Aerosol Can H1 Food 29FY01 1 gal Ju Mineral Oil Electric, Gas — 6MYD3 

Lube 28 oz Spray Bottle — Mineral Oil Grade 41910 203°F 29FY02 Renewable Lubricants 

1 gal Jug 29FY03 1 qt Jug Vegetable Oil Battery-operated, Electric, Gas -21° to 250°F 2NMX1 


Bon US a. Б 75 o> TT 
General Purpose Dry Lubricants 


= Flammable 


These lubricants reduce friction between moving parts with a powdery coating. They lubricate parts such as rollers, gears, 
and chains without a fluid. They can withstand high temperatures and won't break down and drip. They resist dust and dirt 
and prevent grime from building up on equipment. 


Container NSF Operating Lubricant Item 
Boies Size Lubricant Base Primary Additive Rating Temp. Range Color Odorless Мо. 
aster 
un 8 oz Aerosol Can Graphite No Additives Not Rated -100° to 850°F ^ Colorless Yes 41P116 
16 oz Aerosol Can PTFE No Additives Not Rated 0° to 120°F Colorless — 16W547 
CRC E 
16 oz Aerosol Can Molybdenum No Additives Not Rated 20° to 650°F Gray Мо 49XX25 Blaster LPS 
16 oz Aerosol Can Molybdenum No Additives Not Rated -30° to 650°F Gray No 2F138 Aerosol Can Pail 
16 oz Aerosol Can Graphite No Additives Not Rated up to 850°F Black No 4JB39 16W547 20Y598 
- 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives H1 Food Grade -40° to 400°F Colorless No ЗЕЕО7 
16 oz Spray Bottle Silicone No Additives H1 Food Grade -40° to 400°F Colorless No 4JB32 
16 oz Aerosol Can PTFE No Additives H2 No Food Contact — -40* to 450°F White No 4JB33 
16 oz Aerosol Can Silicone No Additives H2 No Food Contact -100%10 450?F Соіогіеѕѕ No ЗЕЕр2 
5 gal Pail Silicone No Additives H1 Food Grade -40? to 400°F Colorless No 5VE47 
3-36 16 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Мо Additives H2 No Food Contact — -40* to 300°F Amber No ЗЕЕЕ4 
LPS 
= 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives H1 Food Grade -50° to 500°F Colorless No 190657 
Force 842° 16 oz Aerosol Can Mineral Oil Molybdenum Not Rated 0° to 852°F White No 5YH76 
11 oz Aerosol Can Mineral Oil No Additives H2 No Food Contact -50%10 350°F Amber No 6Y743 
LPS 1 22 oz Spray Bottle Mineral Oil No Additives H2 No Food Contact -50%10 350°F Amber No 2JFD7 
5 gal Pail Mineral Oil No Additives H2 No Food Contact — -50? to 350°F Amber No 20Y598 
55 gal Drum Mineral Oil No Additives H2 No Food Contact — -50° to 350°F Amber No 20Y599 
SLIP Plate 
12 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Graphite Not Rated -75° to 450°F Black No 1WVK7 
_ 1 gal Can Mineral Spirits Graphite Not Rated -75° to 450°F Black No 1WVL3 
1 gal Can Mineral Spirits Graphite Not Rated -75° to 450°F Black No ШШЕ] 
5 5 gal Pail Mineral Spirits Graphite Not Rated -75° to 450°F Black No TWVL4 
prayon 
LU200 16 oz Aerosol Can Molybdenum No Additives H2 No Food Contact — -30* їо 650°F Black No 6KHF6 | 
LU204 13 oz Aerosol Can Graphite No Additives H2 No Food Contact -40° to 850°F Black No 30WK24 — 7 
16 oz Aerosol Can Graphite No Additives Н2 No Food Contact -40%10 850°F Gray No 30WK?23 SLIP Plate WD-40 
LU211 20 oz Aerosol Can Silicone No Additives H1 Food Grade -40° to 450°F Colorless No 12R252 abd 
Sprayway Can Specialist 
Black Label 20 oz Aerosol Can PTFE No Additives Not Rated -20° to 500°F White No 456007 1WVL3 Aerosol Can 
Super Lube 19L521 
Dri-Film 20 oz Aerosol Can PTFE No Additives H1 Food Grade -40° to 500°F White No 44N743 
WD-40 Specialist 
аш 10 oz Aerosol Can Mineral Oil PTFE H2 No Food Contact —— -50? to 500°F Colorless Yes 44R237 
16 oz Aerosol Can Mineral Oil Silicone H2 No Food Contact -100%10 500?F ^ Colorless Yes 191521 
Chain & Wire Rope Dry Lubricants 222 Œœ exec» [бу ж”. 
d 
Prevent damage by reducing the friction between the chain or rope as it engages with the equipment. The lubricant pene- 
trates wire rope and the pins and bushings within a chain, leaving a dry film behind to prevent dust or dirt from sticking. 
Container Chain and NSF Operating Lubricant Item 
Size Lubricant Base — Primary Additive Wire Rope Uses Rating Temp. Range Color Ойойеѕѕ Flammability No. 
Blaster 
Petroleum "m ; о о 
11 oz Aerosol Can Distillates No Additives Chain Not Rated 0° to 350°F Colorless Yes Flammable 48GG06 
11 oz Aerosol Can Silicone No Additives Chain Hi Food Grade -12° їо 120°F Colorless Yes Flammable 402M54 
CRC 
16 oz Aerosol Can Mineral Oil No Additives Chain, Open Gear Мої Rated -25° to 350°F Black No Flammable 1HBK7 
Petrochem 
1 gal Jug Synthetic Oil Graphite Oven Chain H1 Food Grade ^ -4?to 600°F White No Non-Flammable — 3NLK3 
5 gal Pail Synthetic Oil Graphite Oven Chain H1 Food Grade -4? to 600°F White No Non-Flammable — 3NLK2 
55 gal Drum Synthetic Oil Graphite Oven Chain H1 Food Grade — -4? to 1200°F White No Non-Flammable — 6HXF8 
SLIP Plate Blaster 
12 02 Aerosol Can Mineral Oil Graphite Chain Not Rated 32° to 100°F Black No Flammable 1WVL1 Aerosol Can 
1 gal Can Water & Polyglycol Graphite Oven Chain H2 Food Grade 200° to 450°F Black No Non-Flammable  1WVK8 48GG06 
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Lubricants & Penetrants Details on page А1. 


Garage Door Dry Lubricants Ө 98 


= Flammable Leave a dry film that protects rolling door mechanisms 
= Not NSF rated against water damage or corrosion. 


m^ Й Container Operating Lubricant Item 
Liquid Wrench ШЫ Size Lubricant Base ^ Primary Additive | Temp. Range Color Odorless No. 
Aerosol Can & 3-In-One 
54YK45 16 oz Aerosol Can Mineral Oil Silicone -40° to 392°F Colorless Yes 3DVF7 
ӨҢДЕ Blaster 
"ERU: 5 oz Aerosol Can Silicone No Additives 0? to 120?F Colorless Yes 48GG08 
z 16 oz Aerosol Can Silicone No Additives 0° to 120°F Colorless Yes 10N778 
Liquid Wrench 
16 oz Aerosol Can Mineral Oil No Additives 20° to 122°F White No 54YK45 
| e 5 
Lock Dry Lubricants ЗАКОНЕ. (зін 
= Flammable These powdery, solid substances penetrate quickly into stuck or frozen locks to release 
= Not NSF rated them, and they provide protection against further corrosion. They don't attract dust or 
3-In-One dirt and won't create grime or leave wet residue in the lock. 
Aerosol 'Can Container Operating Lubricant Item 
39EL86 — Size Lubricant Base Primary Additive Temp. Range Color Odorless No. 
-In-Une 
ET Aerosol Can Mineral Oil PTFE -50° to 500°F Colorless Yes 39EL86 
2 02 Aerosol Can Graphite No Additives 0° to 120°F Black No 48TA27 
Liquid Wrench 
10 oz Aerosol Can PTFE No Additives -20° to 115°F White Yes 54YT62 
. . O 
Inner Slide Dry Lubricants CRE 
= Flammable Increase slide motion on forklift rails and helps protect the rails against rust and 
= Not odorless corrosion. The primary additive is molybdenum. 
Container Operating Lubricant Item 
Size Lubricant Base Temp. Range Color No. 
16 oz Aerosol Can Organic Solvent 0° to 325°F Black 36F364 
Electrical Dry Lubricants CRE 
crc = Flammable Coat electronics with a dry film that resists and repels moisture. They can 
Aerosol Can = NSF rated H1 for be applied to nonenergized equipment in wet or harsh environments for 
4YPJ9 incidental food contact waterproofing. They should not be applied to energized equipment. 
Container Operating Lubricant Item 
Size Lubricant Base — Primary Additive — Temp. Range Color Odorless No. 
1602 Tel Pal Сап Silicone No Additives -40° to 400°F Colorless No АҮБҮ 


Penetrating Lubricants 


Loosen fasteners or bolts that are stuck or frozen in place so they can be removed or separated. They seep into crevices or 
small spaces between threaded parts to release them. They can displace moisture and prevent corrosion between fasteners. 
Penetrating lubricants evaporate more quickly than other lubricants, so they are better used for short-term lubrication. 


Container NSF Operating Lubricant Item 
Series Size Lubricant Base Rating Temp. Range Color Odorless Flammability No. 
Blaster 
Sprayon 4 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Not Rated 20° to 120°F Orange No Flammable 4LRG2 
Aerosol Can 11 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Not Rated 20° to 120°F Orange No Flammable 4LRF8 
1D277 PB Blaster 18 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Not Rated 0° to 120°F Orange No Flammable 413W27 
- 1 gal Can Petroleum Distillates Not Rated 20° to 120?F Colorless No Flammable ALRF9 
Super Lube® 5 gal Pail Petroleum Distillates Not Rated 20° to 120°F Orange No Flammable 41861 
Aerosol Can CRC + Я 3 5 
N — 16 oz Aerosol Can Mineral Oil H1 Food Grade 32^to300?F ^ Colorless ^ Yes Flammable 4JB37 
44N744 6 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Н2 No Food Contaci 32° to 300°F Red No X Non-Flammable — 12P768 
Knock'er Loose 16 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Н2 No Food Contac! 32° to 300°F Red Мо Non-Flammable ^ 3EED4 
20 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Н2 No Food Contac’ 32° to 300°F Orange No Flammable 1MEC7 
T gal Jug Petroleum Distillates Н2 No Food Contact — 32° to 300°F Re No Flammable SEEDS 
Screwloose? 16 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Н2 No Food Contaci 32° to 300°F Amber No Flammable 2F145 
Liquid Wrench 
Penetrating Ой - 2102 Aerosol Can ^ Petroleum Distillates Not Rated -20° to 150°F Yellow Yes Flammable 54ҮТ50 
9 16 oz Squeeze Bottle Vegetable Oi Not Rated -20° to 150°F Yellow Yes Flammable 54YT51 
LPS 
= 16 oz Aerosol Can Mineral Oil H1 Food Grade 0° to 400°F Off-White No Flammable 190655 
KB-88 16 oz Aerosol бап Petroleum Distillates Н2 No Food Contact — -40° to 300°F Red No Flammable 1СМХЗ 
22 0z Spray Bottle Petroleum Distillates Н2 No Food Contact — -40? to 300°F Red No Flammable 6JHX4 
Sprayon 
LU103 12 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Н2 No Food Contact — -20? to 550°F Amber No Flammable 1D277 
5 ПН 16 oz Aerosol Can Synthetic Oil H1 Food Grade -40° to 4755: Соіогіеѕѕ No _Non-Flammable 128255 
uper Lube 
Syncopen 16 oz Aerosol Can Synthetic Oil H1 Food Grade -30° to 2009: Colorless No Flammable 44N744 
WD-40 Specialist 
11 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Not Rated -50° to 400°F Colorless — Yes Flammable 19L520 
WD-40 Specialist тер 1 gal Jug Water Not Rated 60° to 150?F Colorless — Yes — Non-Flammable 191524 
Jug Seli 15 oz Aerosol Can Mineral Oil Not Rated 0° to 250°F Colorless No Flammable 456L12 
19L524 9 20 oz Aerosol Can Petroleum Distillates Not Rated 0° to 250°F Pink No Flammable 456L13 
2442 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Anti-Seize 
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қ ам 
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“> ThomaséBetts wem 


General Purpose Anti-Seize Anti-Seize Technology crc 
; М " s 2а; Brush-Top Can Aerosol Can 
Can be used in a wide variety of applications to prevent threaded 25Ү Ала 13Р451 
fasteners and close-fitting parts from locking together. 
Container Anti- NSF Operating Lubricant Item 
Series Size Seize Base Primary Additive Rating Temp. Range Color  Odorless Flammability Conductive Мо. Jet-Lube 
Anti-Seize Technology Pail 
5 oz Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated -300° to 1800°F — Copper No _Non-Flammable — Yes 23YA25 10D823 
8 oz Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated -300° to 1800°F — Copper No Non-Flammable ^ Yes 23YA27 
11000 16 oz Aerosol Can Copper Graphite Not Rated -300° to 1800?F — Copper No X Non-Flammable ^ Yes 34D498 
16 oz Can Copper Graphite Not Rated -300° їо 1800°F — Copper No Non-Flammable ^ Yes 34D507 
16 oz Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated -300° їо 1800°F — Copper No _Non-Flammable — Yes 23ҮА29 
13000 8 oz Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -300° їо 2600°F Silver Мо Non-Flammable ^ Yes 23YA46 
1 Ib Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -300° to 2600°F Silver No _Non-Flammable — Yes 23YA50 
CRC Loctite 
8 oz Brush-Top Can Copper No Additives Not Rated -95? to 2000°F Yes | Non-Flammable — Yes 13P455 Pillow Pack 
8 oz Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -95° to 2600°F = Yes — Non-Flammable  Үеѕ 13P457 
= 16 oz Aerosol Can Copper No Additives Not Rated -65^t01800F -- Yes Flammable Yes 13Р451 2VFE7 
16 oz Brush-Top Can Copper No Additives Not Rated -95° to 2000°F — Yes _Non-Flammable ^ Yes 13P456 
әнш 16 oz Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -95° to 2600°F — Yes — Non-Fammable Үеѕ 13P458 
et-Lube 
0.25 10 Brush-Top Can Non-Metallic Graphite, Molybdenum Not Rated -65° to 2400°F — No Non-Flammable ^ Yes 10D824 [E | 
550 0.5 Ib Brush-Top Can  Non-Metallic Graphite, Molybdenum Not Rated -65? to 2400°F Gray No X Non-Flammable — Yes 10D825 x 
1 Ib Brush-Top Can — Non-Metallic Graphite, Molybdenum Not Rated -65° to 2400°F Gray No Моп-МаттаМе — Yes 10D826 Loctite 
12 oz Aerosol Can Copper Graphite Not Rated -65° їо 1800°F ^ Copper No Flammable Yes — 30WK61 Stick 
0.25 Ib Brush-Top Сап — Copper Graphite H2 No Food Contact -65° to 1800°F — No X Non-Flammable — Yes 10D817 3UU55 
0.5 Ib Brush-Top Can Copper Graphite H2 No Food Contact -65° to 1800°F — No Моп-МаттаМе — Yes 10D818 
Kopr-Kote _ 1 Ib Brush-Top Can Copper Graphite H2 No Food Contact -65° їо 1800?F ^ Copper No Моп-Еаттабіе — Yes 10D819 
1 gal Pail Copper Graphite H2 No Food Contact -65%10 1800°F — Copper No Non-Flammable Yes 100821 ay 
2.5 gal Pail Copper Graphite H2 No Food Contact -65?to 1800°F ^ Copper No X Non-Flammable — Yes 10D822 
5 gal Pail Copper Graphite H2 No Food Contact -65° їо 1800?F ^ Copper No X Non-Flammable — Yes 10D823 
0.25 Ib Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -65° to 2600°F — No _Non-Flammable ^ Yes 10D829 
Nikal 0.5 Ib Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -65° to 2600°F — No Non-Flammable ^ Yes 10D830 
1 Ib Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -65° to 260044: Silver No — Non-Hammable Yes 100831 
Silver Plus —0;2,!b Brush-Top Can — Aluminum Graphite Not Rated -65° to 1800?F — Silver No _Non-Flammable — Yes — 30WK71 
116 Brush-Top Can ^ Aluminum No Additives Not Rated -65° to 1800°F Silver No Non-Flammable Yes 30WK72 jum 
55-20 0.5 Ib Brush-Top Can Copper No Additives Not Rated -65° to 1800°F — No Non-Flammable Yes ^ 30WK62 COPPER 
гаа 110 Сап Zinc No Additives Not Rated -65° to 788°F Gray No Non-Flammable Yes 30WK69 HE 
octite 
8 oz Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -20° 1024000: Silver No _Non-Flammable Үе 4KM51 
12 oz Aerosol Can Aluminum; Graphite Not Rated -20° to 2400°F Silver No Flammable Yes 33PK29 — 
LB 771 110 Can Nickel Graphite Not Rated -20° to 2400°F — No X Non-Flammable Yes 45МҮ42 LPS 
1 Ib Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -20° to 2400°F ^ Silver No X Non-Flammable — Yes 4KM52 Aerosol Can 
8 Ib Can Nickel Graphite Not Rated -20° to 2400°F Silver No X Non-Flammable ^ Yes 33HE97 49CTOG 
5 gal Pail Nickel Graphite Not Rated -20° to 2400°F Silver No _Non-Flammable — Yes 33HE98 
LB 8007 12 oz Aerosol Can Copper Graphite Not Rated -20° to 1800°F ^ Copper No Flammable Yes 33PK27 
0.0705 oz Pillow Pack Copper Graphite Not Rated -20° to 1800°F ^ Copper Мо Моп-Наттайе ^ Yes 2VFE7 
0.2469 oz Pillow Pack Copper Graphite Not Rated -20° to 1800°F ^ Copper No _Non-Flammable — Yes 2VFE8 
1 oz Tube Copper Graphite Not Rated -20° to 1800?F ^ Copper No  Non-Flammable ^ Yes 2VFE9 
4 oz Tube Copper Graphite Not Rated -20° to 1800?F ^ Copper No _Non-Flammable Yes 2VFF1 
4 oz Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated -20° їо 1800°F ^ Copper No Non-Flammable Yes 4KM71 
7 02 Brush-Top Tube Copper Graphite Not Rated -20° їо 1800°F ^ Copper No _Non-Flammable Үе5 45MY33 
LB 8008 8 oz Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated -20° to 1800°F ^ Copper No Non-Flammable ^ Yes 5E203 
16 oz Can Copper Graphite Not Rated -20° їо 1800°F ^ Copper No Моп-Еаттабіе Yes 45МҮЗ8 
16 oz Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated -20° їо 1800°F ^ Copper No  Non-Hammable Yes  45МҮЗ9 
1 lb Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated -20° їо 1800°F ^ Copper No Моп-МаттаМе — Yes 2A272 
2.5 [b Can Copper Graphite Not Rated -20° to 1800°F ^ Copper No Non-Flammable Yes 45MY40 
8 Ib Can Copper Graphite Not Rated -20° to 1800°F — Copper Мо _Non-Flammable Үе 33HF02 Rectorseal 
42 Ib Pail Copper Graphite Not Rated -20° to 1800°F ^ Copper No Non-Flammable Yes 33HF03 Brush Top C. 
8 ozBrush-Top Can Non-Metallic Molybdenum Not Rated -20° 10 750°F Black No  Non-Hammable Yes 5E200 тизп op van 
LB 8012 12 oz Aerosol Can Non-Metallic Molybdenum Not Rated -20*10 750°F Black No Flammable Yes — 33PK25 46F529 
1 Ib Can Non-Metallic Molybdenum Not Rated -20° to 750°F Black No X Non-Flammable No 2VFF7 
15 Ib Can Non-Metallic Molybdenum Not Rate -20° to 750°F Black No Non-Flammable ^ No 45МҮ48 Е = 
LB 8036 8.02 Brush-Top Can — Non-Metallic Graphite Not Rated -20° to 2000°Е _ White Мо Моп-НаттаМме Үе5 3KE65 
16 oz Brush-Top Can Non-Metallic Graphite Not Rated -20° to 2000°F ^ White No = Yes 3KE66 
LB 8060 0.7054 oz Stick Aluminum Graphite Not Rated -20° to 16000: Silver No = Yes 3UU55 
LB 8065 0.7054 oz Stick Copper Graphite Not Rated -20° to 1800°F ^ Copper No — Yes 3UU54 
LB 8070 0.7054 oz Stick Non-Metallic Graphite Not Rated -20° to 2400°F Black No _Non-Flammable ^ Yes 39E525 
0.25 oz Pillow Pack — Aluminum Graphite Not Rated -20° to 16004: Silver No _Non-Flammable ^ Yes 2VFF2 
4 oz Brush-Top Can — Aluminum Graphite Not Rated -20° to 16004: Silver No _Non-Flammable — Yes 2VFF3 
LB 8150 8 oz Brush-Top Can Aluminum Graphite Not Rated -20° to 1600°F Сімег No _Non-Flammable — Yes 4KM46 
11b Brush-Top Can ^ Aluminum Graphite Not Rated -20° to 16004: Silver No X Non-Fammable Yes 45МҮ41 
1 gal Can Aluminum Graphite Not Rated -20° to 16004: Silver No Моп-НаттаМе — Yes 33HE99 
5 gal Pai Aluminum Graphite Not Rated -20° to 16004: Silver No _Non-Flammable — Yes 33HF01 
LB 8504 1 Ib Can Non-Metallic Graphite Not Rated -20° to 900°F Silver No _Non-Flammable ^ Yes 45MY46 
Us 8700 1 Ib Can Non-Metallic Molybdenum Not Rated -20° to 750°F Black Мо Non-Flammable No 45MY50 == 
- - Sprayon 
12 oz Aerosol Can Copper No Additives Not Rated -65° to 1800°F ^ Copper No Flammable Yes 49CT06 
x 0.5 Ib Brush-Top Сап Nikel Graphite Not Rated 288" 10 2600"F — Silver No = Yes 49CT04 Brush Top Can 
0.5 Ib Brush-Top Сап Copper No Additives Not Rated -65° to 1800°F Соррег No Flammable Yes A9CTO7 6KDW2 
0.5 Ib Brush-Top Can Non-Metallic No Additives Not Rated -65° to 1800°F Gray No — — 49CT09 
Rectorseal 
8 oz Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated -65° to 1800°F — Copper No Flammable Yes 46F528 
Break-Out 12.76 oz Aerosol Can Copper Graphite Not Rated -65° to 1800°F Copper No Flammable Yes 31ER11 
16 oz Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated -65° to 1800°F — Copper No Flammable Yes 46F529 
Copper-Rich 16 oz Brush-Top Can Copper No Additives Not Rated -65° to 1800°F ^ Copper No Flammable Yes 46F526 
Moly-Rich 16 oz Brush-Top Can Non-Metallic Molybdenum Not Rated -65° to 1050°F Blue No Flammable No 31ER10 
Nickel-Rich 8 oz Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -65° to 2600°F Silver No Flammable Yes 46F530 
" 16 oz Brush-Top Can Nickel Graphite Not Rated -65° to 26004: Silver Мо Flammable Yes 31ER12 
prayon 
LU 620 8 oz Brush-Top Can Copper No Additives Not Rated 0° to 2100?F — No _Non-Flammable — Yes 6KDV1 
16 oz Brush-Top Can Copper Graphite Not Rated 0° to 2100°F — No Non-Flammable ^ Yes 6KDW2 
Thomas & Betts 
Aluma-Shield 8 oz Can Aluminum No Additives Not Rated -50° to 250°F Соррег No Flammable Yes 3LN47 Thomas & Betts 
Kopr-Shield 8 oz Can Copper No Additives Not Rated -50° to 250°F ^ Copper No Flammable Yes 3LP03 Can 
p 16 oz Can Copper No Additives Not Rated -50° to 250°F Gray No Flammable Yes 3LP02 3LN47 
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Marine Grade А БУҒА 
Anti-Seize aro JET/UBF LOCTITE. 


= Nonflammable = No additives Сап withstand exposure to fresh and salt water without 


Pu = Not NSF rated = Water resistant washing out and prevents components from corrod- 
= Odorless ing or locking together. This anti-seize is metal-free to 
prevent water and ground contamination. 
E 3 Container Operating Lubricant Item 
rj Series Size For Use On Materials Temp. Range Color Conductive Мо. 


Anti-Seize Technology 5 
Aluminum, Brass, Carbide, 


Е Cast Iron, Copper, Iron, Most — cce о 
44000 116 Brush-Top Can Plastics, Nickel, Stainless 65° to 2400°F Brown No 23YC73 


Mm e 


mana "H Steel, Steel, Titanium 
Er dad Jet-Lube 

Marine 0510 Brush-Top бал Meanel, ron Aloys, 65° to 1800F — — No 26W747 
Anti-Seize Jet-Lube Loctite Grade 116 Brush-Top Can їсопе] on Aloys, -65° їо 1800°F Gray No 26W746 

Technology Brush Top Can Brush Top Tube осе 
Brush Top Can 26W746 45MY36 7 oz Brush-Top Tube — Aluminum, Stainless Steel -20%10 24000: Black Yes 45MY36 

23YC73 LB 8023 8 oz Вгивһ-Тор Сап Aluminum, Stainless Steel -20%10 2400^F ^ Black Yes 3KE63 

16 oz Brush-Top Can Aluminum, Stainless Steel — -20° to 2400?F Black Yes 3KE64 


а! & EZ LOCTITE 
ups o^ 


Food Grade Anti-Seize 


% 


* FoonGaink 
WHITE KNIGHT: 


ANTI SEIZE 


Jet-Lube LPS Sprayon 


Brush-Top Can Brush Top Can Aerosol Can NSF H1 certified for use on food processing machinery or wherever incidental food contact 
26W744 46F527 12R256 is possible. It's white to show contaminants. It prevents fittings, bushings, flanges, and other 
components from sticking together or seizing. 
Container Primary Operating Lubricant Item 
Series Size Anti-Seize Base — Additive For Use On Materials Temp. Range Color ^ Odorless Flammability Conductive Мо. 
Anti-Seize Technology Е а 2 
E E ; ai Aluminum, Brass, Carbide, Cast Iron, Copper, Iron, ац o ANR i: y 
41000 80zBrush-Top Can Non-Metallic Мо Additives Most Plastics Nickel Stainless Steel, Stel Tíanium 30° to 2100°F — Off-White No Non-Flammable No 446646 
Г R И uminum, Brass, Carbide, Cast Iron, Copper, Iron, гло о P Қ 
M 16 oz Brush-Top Can Non-Metallic PTFE Most Plastics, Nickel, Stainless Steel, Steel, Titanium 50° to 2100°F White No Non-Flammable No 34D506 
Е , қ m Aluminum, Brass, Carbide, Cast Iron, Copper, Iron, ш " ; d 
_ 80zBrush-Top Can Non-Metallic Мо Additives Most Plastics, Nickel. Stainless Steel, Steel, Titanium 65° to 1800°F White Yes Non-Flammable Yes 4JB57 
E 2 ; " Aluminum, Brass, Carbide, Cast Iron, Copper, Iron, ^ cc o ; " 
Ж 16 о2 Brush-Top бап Non-Metallic Мо Additives Most Plastics, Nickel. Stainless Steel, Steel, Titanium 65° to 1800°F White Yes Non-Flammable Yes 4JB58 
Jet-Lube ИЗБЕ TEE x 2 ES 222 Р 2 = 
White Knight 1 Ib Brush-Top бап — Aluminum PTFE Aluminum, Iron, Plastic, Stainless Steel -65° to 1800°F White No Non-Flammable Yes 26W744 
Loctite 
LB 8014 -80zBrush-Top Can — Non-Metallic — Molybdenum Aluminum, Stainless Steel -20° to 750°F White No Non-Flammable Yes 9WGX5 
IPS 32 oz Can Non-Metallic ^ Molybdenum Stainless Stee -20° to 750°F White No Non-Flammable Yes 6JZV9 
fi = А 110 Brush-Top Can — Non-Metallic Мо Additives Plastic, Stainless Steel -65° to 1800^F — Off-White No Non-Flammable = 20Y618 
ectorseal 
" — 16 oz Brush-Top Can Non-Metallic PTFE Stainless Stee -65° to 1800°F  Off-White No Flammable Yes 46F527 
prayon 
" А "m Aluminum, Brass, Copper, Fiber Glass, o o = 
LU 621 15 oz Aerosol Can Non-Metallic Мо Additives Iron, PVC, Stainless Steel, Steel 5° to 1800°F No Flammable Yes 12R256 
Е жо 
4% 
Anti-Seize Loctite Се?) 
Technology Can LOCTI Ti Е 
Aerosol Can 3JDN2 ы = 
23YA37 Heavy-Duty Anti-Seize 
= Not NSF rated Formulated with graphite and molybdenum (moly) to withstand extreme 
= Not odorless temperatures and pressure. It's commonly used in manufacturing, milling, 
= Conductive and mining facilities to keep fittings and flanges from locking together. 
Container Operating Lubricant Item 
Series Size Anti-Seize Base Primary Additive For Use On Materials Temp. Range Color Flammability No. 
Anti-Seize Technology | _ = д а Е қ E Е S : s = 
12000 10 oz Brush-Top Can Non-Metallic Graphite, Molybdenum Aluminum, Brass, Carbide, Cast Iron, -300° to 2400°F Black Non-Flammable 23ҮА56 
18000 12.5 oz Aerosol Can — Aluminum, Copper Graphite Copper, Iron, Most Plastics, Nickel, -300° to 2000°F Silver Flammable 23YA37 
ТІҺ Brush-Top Can ^ Aluminum, Copper Graphite tainless Steel, Steel, Titanium -300° to 2000°F Silver Non-Flammable 23ҮА40 
Loctite 
= iozTube Non-Metallic Graphite -20? to 2400°F Black Non-Fammable — 2VFF4 
оа E а а а 
oz Brush-Top Сап on-Metallic raphite А А -20° to d aci on-Flammable 
LB 8009 18 oz Can Non-Metallic Graphite Aluminum, Soft Metals, Stainless Steel — 515 24002 Black Non-Flammable —3JDN2 
35 oz Can Non-Metallic Graphite -20° to 2400°F — Non-Fammable 45МҮ43 
1 45 Ib Pail Non-Metallic Graphite -20* to 2400*F Black Non-Flammable 45МҮ44 
ep : 
Groovy 8 oz Brush-Top Can Aluminum, Copper Graphite POTTE Copper -65° to 2100°F Gray Flammable 43NT22 
2444 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Anti-Seize, Corrosion Inhibitors & Mold Release 


P] Č TVE посптЕ 


Anti-Seize Technology 
Can 


d Е 
446051 > 
H H Е 
Nuclear Grade Anti-Seize = 
L^ 
= Nonflammable % 
Container Anti- Primary Operating Lubricant Нет 
Not NSF rated Series Size Seize Base — Additive For Use On Materials Temp.Range Color No. = 
= Not odorless Anti-Seize Technology 7 Е 2 
= Conductive | Aluminum, Brass, Carbide, 2 
Stainless ; Cast Iron, Copper, Iron, Most =. o ; 
Used in nuclear, chemical, and 63000 38 oz Can Steel Graphite Plastics, Nickel, Stainless 50° to 2400°F Silver 446651 
pharmaceutical plants to prevent ^ -jetqube Steel, Steel, Titanium 
components in reactors, steam Nikal 05 То Brush-top бап Nickel Graphite Stainless Stee! oy 0 e00 E Si ver un 
generators, turbines, and other Loctite UTD E апааа Tm = 
equipment from sticking and ІВ 802 Вгиѕһ-Тор Сап Copper No Additives Stainless Steel, Steel -20° to 1800°F Copper 2VFF9 
izing. Nucl d ti-sei N-1000 11b Can Copper Stainless Steel, Steel -20° to 1800°F Copper 45MY58 
seizing. Nuclear grade anti-seize 1 oz Tube Nickel Stainless Steel -20° to 2400°F  —  5XB46 
has very low levels of halogens, LB — 80zBrush-Top Тап Nickel Stainless Steel -20° to 2400°F si ver 45MY53 
: "n N-5000 116 Brush-Top Can Nickel ainless Steel -20? to 2400°F ilver 45МҮ57 ame лан 
sulfur, nitrates, nitrides, and low- 2 Ib Can Nickel — Graphite Stainless Steel 2010 2400°F Silver 45MY55 Menit 
melting metals, so it can be used in 8 oz Brush-Top Can Non-Metallic Stainless Steel -20° to 2400°F Silver  2VFF8 еккике 
lications that require high purity, LB 8013 1 lb Brush-Top Сап Non-Metallic Stainless Steel -20° to 2400°F Silver 127243 Brush-Top Can 
applications that require high purity. 2 Ib Can Non-Metallic Stainless Steel -20°to 2400°F Silver  45MY52 30WK64 
p a 
CorrosionXy LPS 
Spray Bottle ) 
1р5 wa 2JFD6 ш Wi4g 
s 621191 А іі 
Rustlick 5 d Qe... Rustlick Specialist 
Jug Aerosol Can 
Corrosion Inhibitors а mes 
Create a barrier between metal surfaces and corrosive materials like water and 
salt to increase the surface 5 corrosion resistance. They rea good choice for use Container Lubricant Outdoor Life Indoor Life Max.Operating Нет 
on machinery and equipment in outdoor locations or humid or wet areas. Series Size Film Ехресіапсу Expectancy Temp. No. 
8 oz Brush-Top Can Wel Medium Medium Not Rated 10М785 
. Container Lubricant Outdoor Life Indoor Life Max.Operating Нет NAS 1ga Can We Medium Medium Not Rated 100786 
"uL Size Film Expectancy Expectancy __ Temp. No. 55galDrum Wet Medium Medium Not Rated 10788 
Surface Shield 12 oz Aerosol Can Ме Medium Medium 175 °F 787M80 TES — 14 oz Aerosol Can Пу Long Long 750 °F AKK70 
Corrosionx т + E 
12 oz Aerosol Can Wet _ Medium Medium  200°F  4AAA7 11 02 Aerosol Gan Мб —— Medium _ Мейит |175 _ 8YTMS 
HD т т әр 20 oz Spray Bottle Ме Medium Medium 175 °F 2JFD6 
1 gal Jug We Medium Medium 200 АААА8 LPS 3 T gal Can We Medium — Medium 175*F 20Y605 
6 oz Aerosol Can We Medium Medium 200 °F 4DET1 5 a Pai We Medium Medium 175 °F 20Y601 
X 16 oz Spray Bottle Ме Medium Medium 200 ?F 4AAA2 55 04 Drum We Medium Medium 175*F 20Y635 
EH 16 oz Aerosol Can Ме Medium Medium 200 °F 4DET2 Rustlick 9 
Aviation 3-36 11ozAerosolCan Wet Medium Medium 300°F 140852 631 10а Jug We = Long RENS Г 
11 02 Aerosol Сап We' Medium Medium = 3EEC2 g — 0 E 
SP-350 A H ; әр 1 gal Jug Dry Short 212 °F 6VDR8 
5 gal Pail We Medium Medium 392 ДҮРН9 B 5 aal Pai Dr — Short 212 °F 16197 
$Р-400 10 oz Aerosol Can Dry Medium Medium — 2F143 55 04 Drum D — Short 219 °F 3ELN9 
йы 5 gal Pai Dry Medium Medium 175 °F 4ҮРЈ1 БЕЙШЕ 9 y 
ишт — LU710 . i20zAerosolCan Ме Long Medium 300°F — 6KDT2 
Aerosol Can We Medium Medium Not Rated ^ 10N784 WD-40 Specialist 
AS 11.75 02 Specialist 6.5 oz Aerosol бап Ме Medium Medium 250 °F 19L523 
‘Aerosol Сап Ме Medium Medium Not Rated — 10N783 Zep Я 7 
i 5 gal Pai We Medium Long Not Rated _ 101789 iron Clad 13 oz Aerosol Can — Dry Short Medium 500 T 44911121 
quid A 55 gal Drum We Medium Lon Not Rated 10N790 Linebacker 14 oz Aerosol Can — Dry Medium Long 174 °F 449W28 
9 9 iron Clad 5 gal Pai Dry Medium Long 550°F 449М/20 
Container Mold Primary Mold NSF Operating Water Item 
Size Release Base Additive Release Film Rating Temp. Range Flammability Resistant Мо. 
General Purpose Mold Release 
Sprayon 
120: Aerosol Can Silicone Difluoroethane Wet H2 No Food Contact 40° to 550°F Еаттабіе No 4TA95 
R 
16 oz Aerosol Can Boron Nitride Мо Additives Wet Not Rated 40° to 800°F Flammable Yes 2F127 CRE 
16 oz Aerosol Can Vegetable Oil Мо Additives Wet Not Rated 40° to 500°F Non-Flammable — Yes 2F128 "Ма 
ІР5 "M Release 
11 02 Aerosol Can Petroleum Silicone Dry Not Rated -40° to 500°F Flammable Yes 4КК78 ү; да 
16 oz Aerosol Can Petroleum PTFE Dry Not Rated -40° їо 500°F Flammable — 4КК82 
Sprayon 
2 oz Aerosol Can PTFE Difluoroethane Dry Not Rated 40° to 575°F Flammable No 3NZC4 
12 oz Aerosol Can Silicone Difluoroethane Wet H2 No Food Contact 40° їо 550°F Еаттабіе No 3NZC3 
12 oz Aerosol Can Silicone Difluoroethane Wet Not Rated 40° їо 550°F Flammable No 4ТА93 
Stoner 
11 oz Aerosol Can Silicone No Additives Wet Not Rated 0° to 120°F Flammable No 35HY62 i 1 Mold Rol 
Petroleum ae - ai ri enera! о! elease 
12 oz Aerosol Can Distillates No Additives Wet Not Rated 0° to 500°F ammable No 35НҮ57 Purpose Cleaner 
12 oz Aerosol Can Silicone Dimethyl Ether Wet Not Rated 0° to 500°F Flammable Мо 35HY36 CRC Sprayon 
12 02 Aerosol Can Silicone No Additives Wet Not Rated 0° to 500°F Flammable Мо 35НҮ56 2F128 6GDY8 
12 02 Aerosol Can — Dimethyl Ether Wet Not Rated 0° to 400°F Flammable No 35HY45 
12 oz Aerosol Can PTFE Dimethyl Ether Dry Not Rated 0° to 500°F Flammable No 35HY43 
i2ozAerosolCan 561901 No Additives Огу Not Rated 0° 10 500°Е Flammable Мо  35HY59 se 1р5 Stoner 
12 0z Aerosol Can Silicone Dimethyl Ether Dry Not Rated 0° to 500°F Flammable No 35HY33 | 
Мезі Duty Mold Release 
£ oz Aerosol Can Silicone No Additives Wet Not Rated 40° to 600°Е Non-Flammable Үеѕ 1HBL1 Mold Release 
prayon А + A 
12 oz Aerosol Can Silicone — PropylBromide Мі Not Rated 70° 10 600°Е Non-Hammable Мо  6KDUO Applied directly to molds to create a barrier 
som remaneat Mold Release that prevents materials from sticking to them. 
10 oz Aerosol С; Petroleum No Additives Wet Not Rated Oto 500°F Flammable No әже US allows the casted product to be released 
Moli Release Cleaner Distillates without damage to the mold or the product, so it 
Sprayon increases the life of the mold, improves the final 
16 oz Aerosol Can Mineral Spirits Мо Additives Wet Not Rated 40° to 416°F Non-Flammable Мо 6GDY8 product's finish, and reduces production times. 
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LUBRICATION Scan. Order. Done. =f; 
Cleaners Details on page A1. 


Find more Cleaners on pages 1502 to 1505, 1509 to 1511 in the Cleaning & Janitorial section. 
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Cleaners 
GASKET REMOVER WORKPLACE HAND CLEANER TOWELS 
Solvent-based cleaner removes baked-on fiber Waterless, deep cleaning, and nonscratching 1-step 
ое 5 gaskets, gasket adhesives, and sealants. Excellent | hand cleaner towel. Quickly removes embedded 
on paint and varnish. Contains no methylene grime. Residue-free. 
chloride. RLI FOOD GRADE™ CLEANER 
DUSTER™ AEROSOL DUST REMOVAL SYSTEM Water-based, water soluble detergent is a biode- 
Powerful blast removes dirt, dust, and embedded gradable cleaner/degreaser that is safe for food 
debris on energized equipment. Nonflammable and processing plants and environmentally sensitive 
CES safe on all plastics. areas. 
Miet df FOODLUBE SUGAR DISSOLVING FLUID CLEAN 2430 

Removes sugars and fondants from surfaces. Mild pH parts-washing compound and corrosion 
Lubricating film helps prevent new sugar deposits inhibitor for multi-metal applications. 
and provide short-term corrosion protection on HYDROFORCE® BUTYL-FREE CLEANER 


metal surfaces. DETEX® container plastics are 
metal- and X-ray-detectable. 


Water-based formula is safe to use on most plastics. 
10.5 to 12.2 pH. Low VOC content. 


Graffiti HydroForce 
nomovar. сарве чеш теман pomis bin use on refrigera: HYDROFORCES ZERG нос CLEANERS 
12W318 с! А , » i i ic- 
A B2 tion and A/C coils. Nonflammable and noncorrosive. Remove dirt, grease, and oil.10.25 pH. Plastic-safe, 


Safe on all metals. water-based formula. 


GRAFFITI REMOVER BFX ALL-PURPOSE CLEANER | 

Dye-free, water-based cleaner is designed to 
remove dirt, grease, and oil. Not for use on magne- 
sium. 11.8 pH. 


LIQUI-SOL™ CLEANERS 


CD880 General Purpose Cleaner is safe for metal, 
finished wood, porcelain, vinyl, leather, and lami- 
nated surfaces. CD885 Stainless Steel Cleaner 


Gel cleaner removes or helps clean multilayered or 
painted-over graffiti, paints, pen marks, crayon, ink, 
lipstick, scuff marks, lacquers, and varnishes. 


HYDROFORCE® GLASS CLEANER 


Ammonia-fortified, water-based formula with 
nonstreaking foaming action. 10 to 10.5 pH. 


CRE 
FRE 


Безш HYDROFORCE® STAINLESS STEEL cleans, polishes, brightens, and protects metal 
CLEANER AND POLISH surfaces. 
HydroForce BFX Eliminates fingerprints and watermarks, leaving a TASK 2™ GRIME FIGHTER 
Foaming 4JB59 protective, nongreasy barrier. Water-based formula. 2 | А 
Citrus 10.55 pH Nonbutyl, industrial metalworking surface cleaner 
5YK90 can be diluted up to 100:1. 
HYDROFORCE® FOAMING CITRUS CLEANER 
Clings to tough stains on vertical or inverted 
surfaces. Water-based formula is safe on all plas- 
—-— tics. 10.9 pH. 
Ready 
Container to Use/ Cleaner Item 
_ _ Description ize Concentrated Form Fragrance Brand No. 
1 Aerosol Spray Can : , 
Gasket Remover 160z. Ready їо Use Liquid — CRC 5YK56 
Duster" Aerosol Dust Removal System 120z. Ready їо Use Liquid Ethereal CRC 3VG76 
Crue (aue FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid 1602. Ready їо Use Liquid Mild LPS 29FY01 
к=з а CD887 Coil and Fin Cleaner 180z Ready їо Use Foam Slight Ammonia Sprayon 1MEU7 
Graffiti Remover 1602. Ready to Use Liquid Unscented CRC 12W318 
HydroForce® Glass Cleaner 2002. Ready їо Use Liquid Unscented CRC 5YL03 
Task 2 Workplace RLI Food Grade HydroForce® Stainless Steel Cleaner and Polish Ready to Use Liquid Unscented CRC 4JB52 
6VAD2 5YH78 21A574 HydroForce® Foaming Citrus Cleaner 200z. Ready їо Use Foam Unscented CRC 5YK90 
Trigger Spray Bottle | — —— АБЕН Se ee ee eee шаса аде 
FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid 28 oz. Ready їо Use Liquid Mild LPS 29FY02 
- BFX All-Purpose Cleaner 2802. Ready їо Use Liquid Sassafras LPS 4JB59 
j > = \ HydroForce® Glass Cleaner 32 oz. Ready to Use Liquid Unscented CRC 5YL02 
— CD880 Liqui-Sol" General Purpose Cleaner 140z. Ready їо Use Liquid Unscented Sprayon 4GUP7 
CD885 Liqui-Sol" Stainless Steel Cleaner Readyto Use Liquid Unscented Sprayon 4GUR5 
ask 2" Grime Fighter 32 oz. Concentrated Liquid Unscented Master Chemical _ 6VAD2 
CRE Bucket - g - 1 wus 
FARE WorkPlace Hand Cleaner Towels 72 Count Ready to Use Towels Orange LPS 5YH78 
ку free he Food Grade™ Cleaner 5 даі. Concentrated — Liquid Unscented — Renewable Lubricants 21A574 
iori ug - 
FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid 1 gal.  ReadytoUse Liquid Mild LPS 29FY03 
CLEAN 2430 1gal Concentrated — Liquid Mild Master Chemical _ 6VAD6 
HydroForce® Butyl-Free Cleaner 320z. ReadytoUse Liquid Unscented CRC 5YK91 
HydroForce® Butyl-Free Cleaner 1081. Ready to Use Liquid Unscented CRC 5YK92 
HydroForce® Zero VOC Cleaner 32 ох. Ready їо Use Liquid Unscented CRC 1RLN9 
CLEAN 2430 HydroForce Butyl- HydroForce? Zero VOC Cleaner 1 gal.  ReadytoUse Liquid Unscented _ CRC 1RLP1 
6VAD6 Free Cleaner Pal — — E А zx) 
5YK92 CLEAN 2430 5gal Concentrated Liquid Mild Master Chemical — 6VAD7 
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Degreasers 


Find more Degreasers on pages 1506, 1506 to 1506 in the Cleaning & Janitorial section. 


CRG 
ips w^ CRG СА Fone 
Water-Based Degreasers pu = = 


= Ready to use s : 3 Fonck 
Liquid water-based degreasers use water as a - 
primary solvent, plus detergents, emulsifiers, 
cleaning agents, surfactants, and other compounds, 
to dissolve soils or make contaminants more 


dissolvent in water. 44R238 4JB54 5YK96 5YLO5 3EEC6 
Container NSF 
Description Size Rating Properties VOC Content Product Series 
“Aerosol Spray Сап БЕ SINE Ri sar Em В 
. Multi-Purpose Cleaner Degreaser 18: 02. —&- _ Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe E Precision Clean — | 
02 б 
Heavy Duty Degreaser 20 oz C1 ; ; 0% Hydroforce® 
All Бир Degreaser 2007 С1 Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 0% Hydroforce® 
Industrial Strength Degreaser 20 oz C1 Butyl Free, Nonflammable 0% Hydroforce® 
Trigger Spray Bottle EE: р ч B 
leaner/Degreaser 24 02 А1, А2, А4, А8, В1 ; ; 0% ecialist 
АТ Purpose Depreaser 32 07 лау о: REA Biodegradable, Nonflammable, Plastic Safe 0% Fiydroforce® 
шщ. Purpose Cleaner Degreaser 2807 C1 Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 6% Precision Clean 
ug 2 2 
Industrial Strength Degreaser 1 gal C1 -Nonflammable | 0% Hydroforce® 
Multi-Purpose Cleaner Degreaser 1 gal Сї Butyl Free, Nonflammable, Plastic Safe 6% Precision Clean 


5 52. D> (е) = 
RENEWABLE 
LUBRICANTS 


Natural-Based Degreasers ДЕ 


= Ready to use LU 
Liquid natural degreasers use organic sources for their base including citrus, 
soybean oil, coconut oil, and ethyl lactate (renewable carbohydrates). Scents 
are lighter and fresher than solvent-based cleaners. 


Container NSF voc Product Item 

. Description Size X Rating. Properties Content — Series Brand _ No. 

Citrus-Based Solvent - 6KHF1 
Aerosol Spray Can 

Degreaser 15 [74 C1 Butyl Free, Plastic Safe 97% . PreSolve LPS 20654 ч 

_ 1607 Ct Biodegradable 98% CD757  Sprayon 6KHF1 ^ | 

Canister Е ББСБ = m DEM 

Degreaser 5 gal Сї Biodegradable 100% CD757 Ѕргауоп 30М/К56 

Drum 

Ц 55gal Cl Plastic Safe 0% Hydroforoe? CRC ЗАР 


55 gal C1 Biodegradable 100% С0757  Sprayon 30WK57 
Degreaser 55gal 1 Butyl Free, Plastic Safe 100%  PreSoe  ІР6 4UAD7 


ug 

Heavy Duty 
_Degreaser 

on Aerosol Can 


1 gal C1 Plastic Safe 0%  Hydroforce? CRC 3EEC7 


3utyl Free, Plastic Safe 100% —PreSole LPS 490111. 


Trigger Spray Battle” 
Degreaser 20 oz C1 Butyl Free, Plastic Safe 100% PreSolve LPS 2JFDB 
14 02 с Biodegradable 100% — CD757  Sprayon  4GUP5 


Multi-Purpose 


Biodegradable, Butyl Free, 7 3EEC7 
IAM 28 02 А1 Моп jammable, Plastic Safe 0% Fel LPS &JHXT 
| rsen Dil Based Solvent 
ох 
Cleaner/ Butyl Free, Nonflammable, Suma? 
ктп 5gal A1,A8 Plastic Safe 0% Break-Up® Diversey 32GP56 
у Lactate | 
Aerosol Spray Can 
Cleaner 2002 КІ = 8%  SuperSoy САС 4YPJ8 
дерезеге - i р y 
Soy-Based Solven! 
Aerosoli Spray Can — 
сауу Duty я oy 
Degreaser 2007 А Plastic Safe 10% Power Zep 449W31 
Bottle 
Degreaser 32 02 Not Nonflammable, Plastic Safe 3% Soy Zep 547М98 
Rated d Response 
Jug . 
Cleaner/ 1 gal Not Biodegradable, 3% Bio-Soy Renewable 2VXK1 
Degreaser _ 9 Rated Nonflammable, Plastic Safe i Orange Lubricants 
Trigger Spray Bottle EN 
Cleaner/ 1207 Not Biodegradable, 3% Bio-Soy Renewable 2VXJ9 ux 
Degreaser Rated Nonflammable, Plastic Safe Е Orange Lubricants 449W31 2VXJ9 
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Precrsion CLEAN. 


2C670 
Item 
Brand No. 
LPS 3HY53 - 
_ WD-40Specialist | 44R238 | 
CRC 4JB54 
CRC 5YK96 
CRC 5YL0S 
WD-40 Specialist 52XA22 
CRC 3EECG 
LPS 20682 
CRC 3EED1 
LPS 26670 


54ZN98 
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LUBRICATION Scan. Order. Done. [== 
Degreasers Details on page A1. 


Find more Degreasers on pages 1506, 1506 to 1506 in the Cleaning & Janitorial section. 
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ick Clean Chlor-Free 
- s Degreaser 


heqreaser 


A-151 


SOLVENT 
2 tr 


20Y612 1D259 3EEC3 14U851 1D265 


исе 
legreaser 


5VE56 36C086 4JB69 4JB51 
Us 45%. 
Solvent-Based Degreasers 
» Ready to use 
Solvent-based degreasers use chemicals to remove petroleum, grease, dirt, and fatty oils. 
Scents are stronger than natural-based cleaners. 
Container NSF Item 
Description Size Rating Properties VOC Content Product Series Brand No. 
Aerosol Spray Can 
Light Duty Degreaser 20 о2 K1 — 0% Insta-Solv® CRC 4YPJ7 
Degreaser 1402 Not Rated Butyl Free, Plastic Safe 97% PF LPS 4JB68 
Degreaser 15 02 C1 Butyl Free, Plastic Safe 0% A-151 LPS 4ETV6 
Degreaser 15 02 C1 Butyl Free 9% G-49 LPS 4ХМЕ9 
Degreaser 15 02 C1 Butyl Free 1% EVR LPS 2HYX7 
Degreaser 15 02 C1 Butyl Free 62% ZeroTri LPS 20691 
Degreaser 15 02 Not Rated Butyl Free, Plastic Safe 90% EFX LPS 20Y612 
Degreaser 20 о2 K1 Nonflammable 0% Quick Clean™ CRC 1D259 
Degreaser 20 oz K2 = 0% Chlor Free® CRC ЗЕЕСЗ 
Heavy Duty Degreaser 15 02 K1, K2 = 0% = CRC 1D264 
Heavy Duty Degreaser 19 02 Not Rated Butyl Free, Nonflammable 97% HDX LPS 4KK67 
Heavy Duty Degreaser 20 oz K1 Nonflammable 96% SUPER DEGREASE™ CRC 140851 
Heavy Duty Degreaser 20 02 к Nonflammable 8% = CRC 1D265 
Heavy Duty Degreaser 20 oz K2 Nonflammable 0% LECTRA CLEAN® CRC ЗЕЕЕ2 
Heavy Duty Degreaser 20 oz K1, K2 — 0% LECTRA CLEAN® CRC 5VE64 
Fast Dry Degreaser 20 oz K2 = 0% = CRC 4YPJ6 
Cleaner/Degreaser 16 02 K2 Nonflammable 1% SUPER DEGREASE™ CRC 5VE56 
Cleaner/Degreaser 20 oz C1 = 1% = CRC 210784 
Cleaner/Degreaser 20 oz C1 = 0% Natural Degreaser™ CRC 3EED6 
Cleaner/Degreaser 20 oz K1 Nonflammable 82% T-Force® CRC 360086 
Cleaner/Degreaser 20 02 к Nonflammable 50% T-Force® CRC 459V68 
Heavy Duty Cleaner/Degreaser 16 oz C1 = 1% = CRC 4JB50 
Heavy Duty Cleaner/Degreaser 20 02 C1 = 0% = CRC 3EED5 
Electrical Degreaser 20 oz K2 Nonflammable, Plastic Safe 98% ELE848 Flash Free® Sprayon 3KB69 
Electrical Degreaser with Extension Tube 15 02 K2 — 45% EL749 Sprayon 6KDR3 
Electrical Degreaser with Extension Tube 16 02 K2 Nonflammable, Plastic Safe 98% EL848 Flash Free® Sprayon 6KDR6 
Trigger Spray Bottle 
Degreaser 33 о2 C1 Plastic Safe 62% CD1275 Sprayon 6KDT9 
Electrical Degreaser 14 02 K2 Nonflammable, Plastic Safe 100% EL848 Flash Free® Sprayon 4GUP8 
Bottle 
Degreaser 32 02 Not Rated Butyl Free, Plastic Safe 100% PF LPS 4JB69 
Ju 
Degreaser 1 gal C1 Plastic Safe 48% CD1275 Sprayon 6KDW7 
Heavy Duty Cleaner/Degreaser 1 gal C1 — 1% = CRC 4JB51 
2448 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Electrical Contact Cleaners 


Plastic Compatibility 


Dielectric Strength Range 


Safe on All Plastics indicates safe for use on plastic housings without damage. 


Safe on Most Plastics designates safe on most plastic housings without cracking 
or damage. Testing cleaner for compatibility before use is recommended. 


Dielectric strength is the maximum voltage an insulator can withstand before break- 
ing down and allowing electric current through if contacts are energized before 
cleaner evaporates. The higher the dielectric strength level, the greater the insula- 
tion against sparks, current breakthrough, or electrical shorts. When power can't be 
disconnected, look for cleaners with the highest dielectric strengths. 


Electrical Contact Cleaners Information 

National Sanitation Foundation (NSF) International manages a 
voluntary registration program for nonfood compounds and proprietary 
substances that provides specific ratings to help food processing opera- 
tions understand where certain products should and should not be used. 
NSF RATINGS, CATEGORIES, AND INTENDED USE 

K1: Solvent Cleaners - Cleaning/Degreasing Solvents for Use in 
Nonprocessing Areas 

K2: Solvent Cleaners - Cleaning/Degreasing Solvents for Electronic 


Instruments 


P1: Solvent Cleaners - Cleaning/Degreasing Solvents for Use in 
Nonprocessing Areas (Includes lubricants, cleaners, and coatings) 


CRE 
10 Contact 
ШІ 


Contact ТА 
4 200 VC 


коп Cleaner 
ZI 


2EAX1 


40WY43 


1D262 


iF Contact 
“leaner 


1D263 6KHF3 44R239 


Lps 5 ул С Chemtronics: wa Fsprayway] 


Electrical Contact Cleaners 


= Ready to use liquid 

Contact cleaners remove dust, dirt, oil, flux 
residue, and other contaminants from sensitive 
electronics and electrical components without 
excessive scrubbing or wiping. These fast-drying 
cleaners improve conductivity by removing 
contaminants from the energized surfaces of elec- 
tronic components, devices, and equipment. 


SPECIRLIST. 


Plastic-safe contact cleaners eliminate any 
incompatibility with plastic components or rubber 
gaskets that house or surround sensitive electron- 
ics or electrical components. These precision 
electrical contact cleaners remove dust, dirt, oil, 
and other contaminants without damaging plastic, 
rubber, or conductive surfaces. Safe for most plas- 
tics. Test for compatibility before use. 


Container Container Dielectric VOC NSF Item 
Type Size Flammability Strength Content Rating Product Series Brand No. 
Contact Cleaners 
Greater Than 30 kV Dielectric Strength Range 
12 oz Nonflammable — 47.5 kV 647% K2 REVO 66 LPS 2HYX5 
13 02 Nonflammable — 30.8kV 30.9 % K2 2000 VC CRC 2EAX1 
D 
Aerosol Spray бап 18 62 —Nonfammable 39V Ав kta Fore GRO." РОТ 
19 z Nonflammable — 37.5 kV 0% K2 No Series CRC 4YPJ5 
190 Nonflammable 39kV 817%  NotRated Cable Clean CRC 4YPJ4 
Less Than 30 kV Dielectric Strength Range 
иш шаш E EE 
02 onflammable Е 5% oFlash 2. 
Aerosol Spray Can 16 02 Nonflammable 13 W 2 2 Not Rated Baie EN Е ronics 20191 
02 onflammable 5 % prayon 
18 о2 Nonflammable — 26.8kV 96% K2 Cable Clean CRC 1HBK2 
Plastic Safe Contact Cleaners—Safe on All Plastics 
Greater Than 30 kV Dielectric Strength Range 
Aerosol Spray Can 11 oz Flammable 395kV 75% P1 QD CRC 1D262 
Bucket 5 gal Flammable 30.5kV 749% K2 QD CRC 5YK64 
Drum 55 gal Flammable 30.5К/ 749% K2 QD CRC ЗАРМ4 
Trigger Spray бап 1407 Flammable 30.5 kV 749% K2 QD CRC 6RA76 
Less Than 30 kV Dielectric Strength Range 
10 oz Flammable 12.5 kV 2% K2 EL2206 Sprayon 39H843 
Aerosol Spray Can 14 oz Nonflammable 22 kV 45 Мої Rated Electro LES 20Y602 
14 oz Nonflammable 27.6 kV 0% K2 No Series CR 1D266 
Trigger Spray бап 1007 Nonflammable 27.6 kV 0% K2 co CRC 2YE16 
Plastic Safe Contact Cleaners—Safe on Most Plastics 
Greater Than 30 kV Dielectric Strength Range 
11 02 Flammable 45.7 К/ 972% К2 HF CRC 1D263 
9 - 
LEX Е Е m E! 
16 07 Flammable — 30.8kV 575% K2 NT CRC 3FB96 
Less Than 30 kV Dielectric Strength Range 
10 02 Flammable 350V 71.85 % K2 No Series CRC 1D261 
11 02 Nonflammable Not Rated 75% K2 EL2302 Sprayon 6KHF3 
11 02 Flammable 13.1 kV — 96.8 % K2 Electro 140° LPS 20642 
11 02 Flammable 25 kV 45 % K2 Specialist WD-40 Specialist 448239 
11 02 Flammable Not Rated 74% K2 CFC Free NU LPS 2HCP2 
11 02 Flammable Not Rated 96.2 % K2 Micro-X LPS 4JB63 
Aerosol Spray Can 11 oz Flammable Not Rated 74% K2 Micro-X NU LPS 4XMF1 
12 02 Nonflammable 9kV 70.1 % K2 NoFlash LPS 2F017 
12 02 Nonflammable — 19.4 kV 65 % K2 EL2020 Sprayon 6KDW5 
12 02 Flammable 83kV 749% КЇ, К Мо Series CRC 1НВК5 
16 oz Flammable Not Rated 96.2 % K2 СЕС Free Electro LPS 20687 
20 о2 Flammable kV 75% Мої Rated Sprayway 456005 
. 20 oz Flammable Мо Rated 100% Not Rated Electro-Wash Chemironics — 1UYD7 
Trigger Spray Сап 14 oz Nonflammable Not Rated 75% K2 EL2302 Sprayon 4GUP4 
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3VG76 


5JC04 
&EChemtronics 39 ТЕЄНЅРРАҮ 
Aerosol Dusters 


= Aerosol can 

» Ready to use liquid 

These compressed air cans shoot a powerful stream 
of air to remove surface contaminants including dust, 
dirt, and debris from sensitive equipment including 
computer keyboards, test instruments, circuit boards, 
and machinery. Air is nonabrasive and evaporates 
quickly without leaving any residue. 


3XKC3 


Container Item 
Size Recommended For Brand No. 
8 о2 Electronics CRC 3VG76 
AW Equipment, Contacts, Lab 
Instrumentation, Medical Devices, ; 
10 oz Office Equipment, PLCs, Printed Chemtronics 54604 
Circuit Boards, TV and VCR Internals 
10 02 Electronics, Office Equipment Techspray 3XKC3 
15 02 Electronics, Office Equipment Techspray 3XKC4 
ДІ 
б 1 = 
-— 
CRE 
Freeze Spray 
CRE 
@ITECHSPRAY | 4YPK4 
Freeze Sprays 8070 


= Safe on all plastics 
= Nonflammable 

= 0% VOC content 
Sprays are aerosol coolants that emit icy cold air to 
instantly dissipate heat and cool circuits. Freezing 
components helps locate thermal intermittent failures 
and shorts in computers, electronics, data processing 
equipment, and testing equipment. Nonabrasive freeze 
sprays evaporate instantly without any residue. 


= Trigger spray can 
= Ready to use liquid 


Container Item 
Size Brand No. 
10 oz CRC 4YPK4 
10 02 Techspray 22HU69 
15 02 Techspray 22HU70 


LUBRICATION 
Multipurpose Greases 
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LUBRICANTS: 


Multipurpose Greases 
CRC? 


General Purpose—For bearings and on 
cables, chains, latches, machinery, open 
gears, and overhead door tracks. 


CITGO 


Premium Lithium EP—Lubricates 
journal and antifriction bearings. 


Lithoplex® MP—Helps minimize wear 
in heavily loaded components. Offers 
corrosion and oxidation resistance. 


Lithoplex® CM and HM—Provide 
wear protection in construction and 
mining applications. Polymer-fortified for 
improved adhesion and water resistance. 
Lithoplex CM has 3% MoS;. Lithoplex 
HM has 5% MoS). 


Lithoplex® RT—Tacky, moly-free 
formula provides good adhesion and 
water resistance. 


JET-LUBE® 


MP-50™ Moly Paste—Lead-free, 
water-resistant low-friction grease helps 
prevent corrosion. 


Temp-Guard™—Contains graphite and 
molybdenum disulfide for low friction 
and extreme pressure capabilities. 


MOBIL™ 


каш g 12, 
теле ME шщ 


Mobillith SHC™—4ZF48 is for 
extreme pressure applications. 4ZF49 
is for grease-lubricated rolling- 
element bearings in electric motors. 


Mobilgrease® XHP 222—Provides 
lubrication and oxidation stability plus 
rust, corrosion, and water resistance. 
Use for automotive, construc- 

tion, marine applications and farm 
equipment. 


Mobilgrease? XTC—Resists oil 
separation in high-speed flexible gear 
and grid coupling applications. 


Mobilux® EP 1 and 2—EP 1 can be 
pumped at low temperatures. EP 2 is 
recommended for antifriction and plain 
bearings, bushings, and pins under 
normal operating conditions. 


WD-40° SPECIALIST? 


High Temperature—For high-speed 
bearings in high-temperature applica- 
tions with heavy mechanical loads. 


Extreme Pressure—Offers protec- 
tion against wear and high loads in 
heavy-duty applications. 


Marine Grade Water Resistant— 
For moisture and corrosion protection 
for equipment that's exposed to the 


B'LASTER 


Penetrating Grease—Penetrates 
rust and corrosion to lubricate and 
protect metal surfaces. For use in 
agriculture, construction, mining, 
and automotive applications. 


Heavy-Duty Grease—Protects 
and lubricates in temperatures 
up to 500°F. Great for automotive, 
construction, mining, and farm 
equipment. 


Waterproof Marine Grease— 
Provides protection, even with 
extended exposure to saltwater 
and saltwater mist. 


Extra-Tacky Red Grease— 
Provides anti-wear and extreme 
pressure protection, in tempera- 
tures up to 550°. Rust- and 
-corrosion resistant. 


Pro-Grade Multipurpose 
Grease—Water-resistant formula 
provides lubrication under moder- 
ate loads. Protects against rust and 
corrosion. 


SUPER LUBE® 


O-Ring Silicone Grease—For 
lubricating, sealing, and condition- 


Е | damp weather conditions. ing O-rings and other regulator and 
Mobilith? SHC 220—Lubricates at valve system components. 
temperature extremes; rust-, corrosion-, 
and oxidation-resistant. 
Max. Min. 
Grease Lubricant Base NLGI Container Container Grease Operating Operating Mfr. Item 
M ге 85010001 Thickener — Additives il Grade Type Size — Color Temp. Temp. Model No. _ 
i ęeneral Purpose Lithium — Petroleum 2 Pail 3510 Атһег 2509 0°Р 613315 39Ғ945. 
100. P 2 5 Ee 
Premium Lithium ЕР. Lithium = Mineral 2 Pail 35Ib Amber 250^F  5°F 655212001022 33ME70 
Premium Lithium EP — — Lithium | — Mineral 2 Огт 120Ib Amber 250°F 59Ғ 655212001072 33ME71 
- Lithoplex? MP Lithium Comp Zinc Mineral 2 Tube 14027 Gray 350%Ғ O°F 655340001080 52XN91 
li орех Cy ium C — Zinc Minera 1 Tube 1402 Gray 3500:  -5°F 655351001080 52XN93 
z = Mineral 2 Cartridge 1407 Gray 325 ЫЗ 10 E 655357001080 33МЕ85 
SORT. Zinc Mineral — 1 ube 4oz Red Е 655343001080 52XN94 
in rr АТ — Mineral 2 Pail 351b ^ Red  325^F  -10 - 655344001044 33ME73 
et-Lube' 
MP-50" Moly Paste Molybdenum Mineral _ Can 116 Blue 750°F -300°F 28003 2YKK6_ 
МР: 50 Moly P Paste = Molybdenum _ = — — 2 Ib — 750 Ы  -300 F 28007 5CHT5- 
Е Ш ГА - Synthetic 1.5 Cartridge 1407 Black 600°F -109Ғ 31850 26W739 
обі 
. Mobilgrease? 5 SHC 220 Lithium Complex — Synthetic 2 — Cartridge 13.402 Вей Sor -40 °F 121952 57811. 
Mobillith SHC™ Lithium Complex — Synthetic. 15. Cartridge 137 3507F —-407F- 12222. 47Ғ48 
. Mobillith SHC™ ithium Complex — Synthetic 2  Cartrid 2 350?F -40%Ғ 12211: 47Ғ49 
Mobilgrease? XAP 222 Lithium Complex — Mineral 2 бап ШП ge 13.7 07 le  284^F OF 1219298 1МИС1 
- Mobilgrease? XHP 222 Lithium Complex — Minera 2 Pail Бл! Blue 284°F 0°F 105842 1MUC2 
SS n Mobilgrease? XTC Lithium — Minera 1 Cartridge 140z Eid 120°F -30°F 105804 2RV27 
= ~ Mobilux® EP 1 Lithium — Mineral 1 Cartridge 13702 Brown 1209: -20 °F 121093 2RV29- 
z Mobilux® EP 2 Lithium — Mineral 2 Cartridge 13.702 Brown 266°F -49Ғ E  2RV31 
2 G) “Mobilux® EP 2 Lithium — Mineral 2 Pail. 5 gal Tan 1309: -209 5МЛ9 
T = “WD-40® Specialist? 5 Ж 3 | 
E (D High Temperature Lithium Complex Teo gum Mineral 2 Cartridge 1402 Green 325°F -40°F 300394 — 52YA11 
|] - - = 
4 о) Extreme Pressure Lithium Complex Petroreum Mineral 2 Cartridge 14 02 Red 325 °F 40: us 300400 52YA12 
v з Eis ci MN NN UE E қамысы Ni I cua 
3 (b Water Resistant Lithium Complex x Бат Mineral 2 Cartridge 1402 Blue 325°F -40°F - 300417 52YA13 
: "laster IL ew ee ie ee 
N . Penetrating Grease Polymer ^ Distillates Synthetic — Cartridge 1402 Orange 500°F 97°F бА-14С-РВ 443098 
ди Heavy-Duty Grease ipu. Чип. Petroleum 2 Cartridge 140z Green 500°F 97°F GR-14C-HDG 443099 
СОБЕРИ ӨЛІМШІ” БҮЛ Petroleum 2 Сап ridge 1402 Blue 50044 97°F GR-4C-WP 443001 
Bd Lithium Complex Lithium Petroleum 2 Cartridge 1402 Red  500"F 97°F  GR-4C-HIR 443002 
Еи Lithium Complex Lithium Petroleum 2 Cartridge 1402 Amber 500° 97° — GR-MAC-MP 443103 
uper Lube 
52YA13 E kj g Silicone Grease — Silicone Мо Additives Silicone 2 Tube 3oz White 500°F  -40?F 93003 436P94- 
O-Ring Silicone Grease Silicone Мо Additives Silicone 2 Can 14102 White 500^F -40°F 93016 436Р95 
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LUBRICATION 
Food Grade Multipurpose Greases 
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CRC® Jet-Lube® Mobil" Prtrochem? Sta-Lube® Super Lube® Tri-Flow 
4JB56 5CHP4 2RV34 Foodsafe® 13P453 44N732 4TA91 
3NLK4 


“© 
JET/UBF' ExonMobil 


Food Grade Multipurpose Greases 
CRC9 


Greases—4JB56 is formulated on a premium aluminum complex base. 126584 
has a smooth, buttery texture and is a premium-grade aluminum complex 
grease. 126587 is plastic-safe and particularly useful in high-temperature 
applications. Extreme Duty 126591 is a plastic-safe grease with excellent water- 
washout resistance. 


JET-LUBE9 


FMG™—Food Machine Grease is formulated for a wide variety of operating 
conditions, with extreme water resistance to stay in place even after frequent 
washdowns. Polymer additives provide adhesive and cohesive strength to resist 
pound-out under shock loads. It is recommended to lubricate all types of bear- 
ings in food processing machinery. 


MOBIL" 


Mobilgrease™ FM 222—High-performance multipurpose formula is designed 
to lubricate food processing machinery in varied environments, from oven to 
freezer operations, and over a wide range of speeds and loads. The grease 
withstands periodic washdown and cleaning operations, with excellent water 
resistance and rust inhibition and good protection against wear and shock loads. 


PETROCHEM? FOODSAFE® 


PETRO-GARD® FMG-2—Formulated with special additives selected to provide 
excellent water, oxidation, and corrosion resistance, plus corrosion prevention 
and excellent antiwear and extreme-pressure (EP) properties. The product stays 
in place between washdown cycles to help boost equipment and lubricant life in 
wet conditions. 


SYN GEL FG-750—High-temperature gel grease seals bearings against water 
and other contaminants and provides corrosion protection. It remains stable 


Grease Base NLGI 
Description Thickener Oil Grade 
ae Alumi Compl Mi 2 
н uminum Complex inera 
Multipurpose Food Grade Grease Aluminum Complex Minera 2 
Synthetic Food Grade Grease Silica Synthetic 2 
Extreme Duty Food Grade Grease Calcium Sulfonate Minera 2 
Jet-Lube® 
FMG™ Aluminum Complex Mineral 2 
Mobil™ 
Mobilgrease™ FM 222 Aluminum Complex Mineral 2 
Petrochem® Foodsafe® 
PETRO-GARD FMG-2 Aluminum Complex Semi-Synthetic 2 
SYN GEL FG-750 — Synthetic 2 
Sta-Lube® 
Lithium Minera 2 
Super White" Multipurpose Lithium Minera 15 
Lithium Minera 1.5 
Super-Lube® 
ultipurpose Grease With Syncolon® (PTFE) PTFE Synthetic 2 
Silicone Lubricating Grease With Syncolon® (PTFE) — Synthetic 2 
Tri-Flow® 
Synthetic Grease with PTFE PTFE Synthetic 2 
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under high shear and high temperatures, and will not melt, drip, carbonize, or 
emulsify. The lubricant is highly water-resistant and performs exceptionally well 
in wet applications. 


STA-LUBE® 


Super White™ Multipurpose—High-purity greases provide superior perfor- 
mance in any weather and most temperatures. Bright white color is great where 
appearance is important. 


SUPER-LUBE® 


Multipurpose Grease with Syncolon® PTFE—Heavy-duty lubricant is made 
with proprietary Syncolon PTFE micropowders combined with synthetic base 
fluids for longer lasting protection against friction, wear, rust, and corrosion. 
Designed to help reduce downtime, increase productivity, and extend machinery 
life. The formula has good mechanical stability, won't melt or separate, and does 
not evaporate or form gummy deposits. 


Silicone Lubricating Compound with Syncolon® PTFE—Synthetic grease 
offers excellent water protection and moisture barrier over a wider operating 
range than petroleum-based lubes. It's good for plastic gears and threads and 
as a damping medium for dash pots. Also lubricates O-rings, electrical motor 
and slow-speed bearings, brake parts, weather stripping, trunk seals, speed- 
ometer cables, window channels, hood strips, pads, rubber gaskets, and other 
rubber components. 


TRI-FLOW® 


Synthetic Grease with PTFE—Compatible with most rubbers and plastics; 
excellent for O-rings. Nonstaining and waterproof. Pure synthetic provides added 
durability and performance. 


Max. Min. 
Container Container NSF Grease Operating Operating Mfr. Item 
Type Size Rating Color Temp. Temp. Model No. 
Cartridge 14 02 Hi White 300 °F -30 °F SL35600 4JB56 
Pai 35 Ib H1 White 300 °F -30 °F SL35605 126584 
Cartridge 14 02 H1 Clear 350 °F -20 °F SL35610 126587 
Cartridge 14 02 Ні Тап 400 °F -20 °F SL35615 126591 
Cartridge 14 02 НІ White 400 *F 0 °F 30150 5CHP4 
Cartridge — 13.707 H1 White 500 °F 0°F 121956 2RV34 
Cartridge 14 02 Hi White 300 °F -22 °F  PETRO-GARDFMG-2 3NLK5 
Cartridge 14 02 H1 White 500 °F -4 °F SYNGEL FG-750 3NLK4 
H2 No 

Tube 10 о2 Food White 300 °F 0°F SL3360 39F946 
Contact 
H2 No 

Cartridge 1407 Food White 300 °F 0°F SL3150 13P453 
Contact 
H2 No 

Pai 35 Ib Food White 300 °F 0°F 513155 39Ғ944 
Contact 

Pai 30 Ib H1 White 450 °F -45 °F 41030 44N724 
Cartridge — 14.1 oz H1 White 500 °F -40 °F 92150 44N732 
Cartridge 1407 — White 400 °F -10 °F ТР220211 4TA91 


LUBRICATION 


Bearing & Dielectric Grease 


Scan. Order. Done. 
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ExxonMobil 
JETLUBE 
Bearing Grease 


= Grease container: Cartridge 


ue 


Aqua—Provides long-lasting 


{ ЕР MOBIL™ lubrication even when fully 
N submerged in fresh or salt water. 
Ў BEARING Polyrex™ EM—Super- vs 
N /) GREASE premium grease is formulated FoodLube—Nonstaining, і 
Р z^ tor electric -motor bead nonemulsifying formula for use in 
" LI — ш ое тоо ады food processing and other clean 
: venm ICa particularly vertically mounted industries 
N ue bearings or very large motors l : 
ШЕ that may require stiffer grease CS Moly—Calcium sulfonate 
x =e m consistency. bius тусе 
Ы isulfide for high load carry- 
ThermaPlex® М Jet-Lube? EP к LPS? THERMAPLEX® ; : А 0 Ш 
Multi-Purpose 6HAL9 _ ing capacity. Reduces wear 
211345 Multipurpose—-For use as а from vibration. Water- and 
high-performance, multifunc- corrosion-resistant. 
Е д L — _ tional bearing grease in general JET-LUBE® 
purpose applications. 
Max. Min. Hi-Temp—Resists carboniza- EP—Bearing grease contains an 
Container NSF Grease Grease Operating Operating Mir. Нет tion, vibration, and bearin extreme-pressure additive that 
Description Size Rating Thickener Color Temp. Temp. Model Мо. d Н i 0 enhances shear stability in high 
Mobil™ failure. Extends relubrication 
Polyrex" EM 13.70: Мої Rated Polyurea Blue 39209 -4%Ғ 124050 5XB54 intervals. Excellent resistance. temperatures. 
LPS? ThermaPlex® STA-LUBE® 
Multipurpose 14.10z__NotRated ^ Lithium Complex — Blue — 350^F — -22^F 70614 4UJM2  Hi-Load—Provides long- 2 
Ні-Тетр 14102 Мої Rated Lithium Complex Тап 393929: -15 °Е 70214 4UJ38 ; aH " ™ 
Hi-Load 14104 Not Rated Lithium Complex Black 350°F -22°F 70414 40040: 189110 lubrication for bearings | Sta-Plex"" Extreme Pressure 
Aqua 141027  NotRated Aluminum Complex Amber 300°F  -4°F 70514 4UJ41 subjected to shock loading and Grease—Multipurpose, lithium 
FoodLube 14.1 ох H1 Food Grade Aluminum Complex White 302 °F -4°F 70114 38F843 vibration. Offers antiwear proper- complex formula contains extreme 
CS Moly 14.1 ох HANOFOOÓ Calcium Sulfonate Gray 425°F © O°F 70814 4FPW8 ties and corrosion resistance. pressure, anti-oxidation, and 
Jet-Lube® anti-wear additives. For high 
EP 14027 NotRated Lithium Purple 3255: 09: 30350 GHAL9 temperature applications and for 
Sta-Lube® T ; 
Sta-Plex" Extreme H2NoFood ya о ° use in ball and roller bearings and 
Pressure Grease 14 02 Contact Lithium Complex Red 9259: -20°F 513190 BEVZO in assembly/machining equipment. 
l | 1 
©) 
<> JET/UBF' постутє ИЙ 
JET/UBE Л ТЕ | . А 
сон 18 авот Dielectric Grease 
0 N abricamt CRC? Dielectric Grease—Food-grade noncuring silicone compound 
MPOU >=. ! | 
DM” um waterproofs electrical connections and components to protect against 
TRANSLUCENT шш arcing. 2F136 features Perma-Lock? integrated actuator that will not 
cm Lo detach. 
"" 1 V rM Jet-Lube? Silicone Compound DM""—Moisture-proofing sealant and 
эрий IDEST lubricant's low volatility, inert properties, and high dielectric strength are 
d e good for use on a wide range of elastomers and plastics. It can serve as 
Es as a lubricant, sealant, or chemical barrier coating for valves, O-rings, stuff- 
b ing boxes, and vacuum and pressure systems; great to insulate electrical 
слезы Loctite connectors against the elements. 
5E201 , : zi 
Jet-Lube® MP (Moisture-Proofing) Silicone бгеаѕе""— 
Nonconductive premium moistureproofing lubricant is useful in a wide 
variety of applications, and a great insulator to protect electrical connec- 
tors against the elements. It is excellent on marine, automotive, and 
u  -- 4 2 aircraft ignition systems, as well as electrical assemblies, cable and spark 
Jet-Lube® Super-Lube® plug connections, and battery terminals. The formula is designed for 
2YKK4 44N728 compatibility with O-ring materials including Buna-N, Viton® FKM, HSN 
(hydrogenated nitrile), Teflon® PTFE, and nylon. 
Max. Min. . 
NLGI Container Container NSF Grease Operating Operating Mfr. Item Loctite® LB 8801 Silicone Lubricant—Noncuring. Seals, waterproofs, 
Grade mm "ES Rating Color Base Temp. Temp. Mode! Wo. and electrically insulates metal, rubber, and plastic parts. Can also be 
2 Tube 3.302 Hi White Silicone 400°F -70°F 02085 1HBK3 Used as a mold release agent. 
CRC9 5 А : : 
2 erosolCan i0oz Hi Clear Silicone 400*F -70°F 03082 2F136 Super-Lube? H1 Food Rated Dielectric Grease—Noncuring synthetic 
RES Silicone Compound DM" ш —— compound lubricates, seals, and protects electrical components and 
ilicone = = i i ісігі j- 
3 Cartridge 1402 mt Clea Silicone 400 F 70°F 73550 2YKK4 connectors including battery cables, spark plugs, distributor caps, termi 
Jet-Lube® MP Silicone Grease nal strips and disconnects, and cable connections. Compatible with most 
HEN жип = Dios = B Hi Clear Silicone 4009: — -70*F 32460 2YKK1 plastics and rubber, it helps moistureproof and insulate electrical connec- 
octite' ielectric Grease " i " n 
= Tube 5.30 NotRated Clear Silicone 400 °F — 384317 5E201 tions, offers corrosion prevention, and helps keep contaminants out. 
Super-Lube? H1 Food Grade Dielectric Grease ы ® 1 d 
2 Cartridge 14102 — H1 White PAO/Mineral Oil/Silicone 500°F -40°F 91015 44N728 Super Lube: m Food Grade Multipurpose бгеаве—РТЕЕ based 
Super-Lube® H1 Food Grade Multipurpose Grease formula provides friction, wear, rust, and corrosion protection. This grease 
2 Cartridge 14.1 oz H1 White PAO/Mineral Oil 450°F — -45^F 41150 44N721 will not run, drip, melt or separate. 
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Aerosol Spray 


Multipurpose Greases 
CRC 


Red Grease—Aluminum complex-based 
formula prevents rust, corrosion, and oxida- 
tion; maintains lubricity at extremely high 
temperatures. Long-lasting waterproof film 
resists acids, alkalis, salt, weather, and 
steam. 


Food Grade White Grease—Features 
Perma-Lock integrated actuator. 
Formulated for high-load applications 
requiring long grease life. Protects against 
wear, rust, and oxidation. 


White Lithium Grease—Formula offers 
superior lubrication and durability in any 
weather. An excellent bearing break-in lube 
and a general purpose lube and corrosion 
inhibitor for tools, machinery, equipment, 
guide rails/tracks, hinges, latches, chains, 
and cables. 


Heavy-Duty Clear Penetrating Grease— 
High-tack gel resists throwoff and water 
washout. Forms a thick, long-lasting water- 
proof film that resists acids, alkalis, salt, 
oxidation, weather, and steam. 


LPS 


White Lithium with PTFE—Ultra-white 
lithium-based aerosol grease has PTFE 
additives for superior lubricity. 


Red and Redi—Bentonite clay-based 
grease offers high temperature perfor- 
mance and corrosion resistance. 


SPRAYON 


LU 100 White Lithium Grease—High- 
solids, nonmelting formula provides 
excellent metal-to-metal lubrication and 
is an excellent corrosion inhibitor for 
unpainted metal. The spray-on grease 
features great cling for overhead 
applications. 
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Sprayon 
6KHE9 


TRI-FLOW 


Synthetic Grease with PTFE—Premium formula is 
nonstaining and helps prevent corrosion on gaskets, 
O-rings, conveyors, sterilizer chains, slides, pool equip- 
ment, electric motors, water filters, and universal 
joints. 


WD-40 SPECIALIST 


Protective White Lithium Grease—Liquid formula- 
tion sprays on evenly, then sets dry to form a thick, 
nonmelting coating that's great for metal-to-metal 
applications where heavy-duty lubrication and 
protection against rust and corrosion are required. 
Long-lasting, freeze-resistant lube won't run off in any 
weather. Good for outdoor and indoor applications, and 
on equipment being prepared for storage. 


Container NSF NLGI Grease 
Description Size Rating Grade Thickener 
Blaster 
Food Grade White hi 
Spray Grease 11 oz H1 — Lithium 
gnt Romance 1102 NotRated 1 Lithium 
Penetrating Lithium Grease 8 oz Not Rated -- Lithium 
Dielectric Grease 10 oz Н 2 Silicone 
Disc Brake Quiet 1202  NotRated — — 
; Aluminum 
Food Grade White Grease 1607 H1 2 Complex 
Heavy-Duty Clear H2NoFood __ = 
Penetrating Grease 20 oz Contact 
Red Grease 1602 NotRated 2 - 
= H2 No Food ; 
White Lithium Grease 10 oz Contact 2 Lithium 
Crown 
Lithium Grease 1102  NotRated 2 Lithium 
Du Pont 
White Lithium Grease 1002  NotRated 2 PTFE 
Liquid Wrench 
White Lithium Grease 10.207 NotRated 2 Lithium 
Loctite 
ка Lithium Grease 10.750z NotRated 2 Lithium 
Red and Redi Multipurpose 1602 NotRated 2 Clay 
White Lithium with PTFE 1602  NotRated 2 Lithium 
LubriMatic 
White Lithium Grease 12oz  NotRated 2 Lithium 
рға! oa 3 
ood Grade 
Synthetic Grease 14.25 oz Ні 2 PTFE 
Food Grade White Grease 13.75 oz H1 2 Lithium 
LU™100 White H2 No Food ан! 
Lithium Grease 16 02 Contact шт 
Tri-Flow 
Synthetic Grease with PTFE 11.25 oz — 2 PTFE 
WD-40 Specialist 
Protective White H2 No Food hi 
Lithium Grease 10.02 Contact — шп 
nh G Multi Alumii 
edi-Grease Multi- uminum 
Purpose Grease 120: NotRated -- Complex 


LUBRICATION 
Aerosol Greases 


SPECIALIST] 
PROTECTIVE 


GREASE 


Tri-Flow WD-40 Specialist 
4TA92 31XR57 
‘SPECIALIST. : 


B'LASTER 


Food-Grade White Spray Grease—Clean, low-odor 
grease protects against rust, moisture and oxidation in a 
range of applications, including food processing and food 
handling. Formulated for heavy-load applications. NSF H1 
registered. 


Penetrating Lithium Grease—Time-release formula 
penetrates existing rust and corrosion and provides 
long-lasting lubrication and surface protection. Great for 
restoration projects and various agriculture, construction, 
and automotive applications. 


White Lithium Multipurpose Grease— Low-friction 
lubrication creates a protective barrier, protecting against 
moisture and oxidation. Grease helps keep surfaces lubri- 
cated in extreme temperatures. 


Max. Min. 
Grease Lubricant Operating Operating Base Mfr. Item 
Color Additives Temp. — Temp. Oil Model No. 
White Lithium 1209: -12°F Mineral 16-WG-FG 402M56 
White = — = Mineral 16-LG 161/545 
Orange Lithium 500 °F 97°F Petroleum GR-8A-PB 443V04 
Clear — 4009: -70°F Synthetic 03082 2Ғ136 
Red — N/A — = 05017  1YHP3 
; Aluminum о e| А 
White Complex 450 °F 0°F Mineral 03038  1XFC1 
Clear Molybdenum 500°F -30°F Petroleum 03056 12W315 
o op Aluminum 
Red — 300°F  -25 Complex 03079  1HBK8 
; ; o o ithium 
White Zinc 300 °F 0°F Stearate 03080 47Ғ09 
White = 360?F -70°F Minera 7037 36ХЕ44 
White PTFE 500 °F 97 °F Mineral MS-TWL_35RP35 
; Petroleum о e| 
White Distillates 115 °F 35°F Petroleum L616 54ҮТ56 
White — 380 °F — Mineral 1906122 45MY66 
Red — 450°F -40°F Mineral 05816 5YH77 
White PTFE 120 °F 0°F Mineral 03816 6/НҮ0 
White PTFE — -122?F Minera 11363  41AM6 
Clear — 325°F -10°F Synthetic 500207000 128257 
White — 285?F -25°F Mineral 500101000 128261 
White — 275 °F -20 °F — 560100000 6КНЕ9 
White — 400 °F -10°F Synthetic TF220201 4TA92 
White — 300 °F 0°F Mineral 300615 31XR57 
Red Aluminum 400 °F O?F Petroleum 11521 456109 


LUBRICATION 
Gear Oils 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


ExxonMobil 

Gear Oils 

MINERAL Mobil™ 600 W Super SYNTHETIC 
Mobiltac™ MM High-performance, high-viscosity Mobil SHC™ 600 


oil is designed for use in enclosed 
worm gears operating at moderate 
to high speeds and temperatures. 
Provides good sealing film around 
rods and in glands in steam appli- 
cations. Resists deposit formation. 


Non-diluent formula features extreme 
pressure additives, providing protection 
of gear teeth and metal surfaces subject 
to extremely heavy loads. Oil forms 

a cohesive and adhesive lubricating 

film that resists wear, water wash, and 


Provide equipment protection at high 

and low temperatures, allowing peak 
productivity performance. Formulated 

for oxidation stability, corrosion and rust 
prevention. High performing oil in water 
separability, foam control, and air release. 


Mobilgear™ : 2 : i icti > $ 
God XP excessive "throw off." For use in appli- 0: and low friction Run 20% cooler than conventional oil, 
1MUC6 cations such as open gears, hoist gears, prop ! limiting power consumption and reducing 

swing gears, and large press gears. maintenance cost. For use in enclosed 
Mobilgear™ 600 XP gears, speed and gear reducers, and 
6 2 : ` plain and roller bearings. 
Provide heightened protection against 
micropitting, debris denting, and bearing 
Mobil SHC А wear in enclosed gear drives with circu- 
ы lation or splash lubrication systems. 
Mobil SHC 630 
180 Viscosity Viscosity Container Container Mfr. Item 
Series Grade Index Size Type Model No. 
Mineral = 
Mobiltac™ MM Not Specified NA 5 gal Pail 100684 4DNJ2 
Mobilgear™ 600 XP 68 68 101 5 gal Pail 105882 4DNJ4 
Mobilgear™ 600 XP 150 150 97 5 gal Pail 105880 1MUC6 
Mobilgear™ 600 XP 220 220 97 5 gal Pail 105879 4DNH4 
Mobilgear™ 600 XP 680 680 90 5 gal Pail 103499 4DNH7 
Mobil" 600 W Super 460 95 5 gal Pail 101923 4DNJ6 
т“ Synthetic 
ES 220 169 18 Bottle 123000 6Y778 
Mobil SHC™ 600 460 174 1gt Bottle 123018 AZF30 
220 169 5 gal Pail 110843 20JY58 
Cem! > 
ExxonMobil (Шш |: F3 
87 RASS 
Food Grade Gear Oils 
Note: Food Grade Ratings are determined by the National H2 RATED 


Sanitation Foundation (NSF), these values include H1 (acceptable 


Mobil" SHC Cibus 


for incidental food contact), H2 (not acceptable for any contact 
with food), and H3 (edible/soluble). 


H1 RATED 


Mobil SHC Cibus™ Series—Food-grade synthetic 

oils feature high viscosity and load carrying capabil- 
ity, excellent oxidation stability and water separation, 
good seal compatibility and corrosion protection, and 


Petrochem? Gearsyn EP 220—ldeal for 
heavily loaded low-speed gears and bear- 
ings with boundary or elasto-hydrodynamic 
lubrication conditions such as in mine 
hoist gear reducers. Also for gearboxes 
which operate under excessively high 
temperatures. 


ӨННА6 [оуу traction: coefficient: Renewable Lubricants™ Bio-Food 
А | Grade™—For gear drives and right-angle 
| Petrochem? Foodsafe FG Series—Semisynthetic gear drives. 
gear lubricant for gearboxes operating under low and 
high temperatures. 
Mobil" Қ 
® 
SHC Cibus" 460 Petrochem® Foodsafe Gearsyn FGG Series—For 
Т 6HHC1 gearboxes and enclosed gears under low or high 
m — DU Жез temperatures and humidity. Provides a protective 
=. antirust film for gaskets or seals of tank closures. 
— 180 Мах. Min. 
Base Viscosity Viscosity Container Container Operating Operating Mfr. Item 
Description Oil Grade — Index Size Type Temp. _ Temp. Model No. 
H1 Food Grade 
Mobil 
SHC Cibus" 32 Synthetic 32 140 5 gal Pai 260°C — 12°Е 104093 ӨННА8 
SHC Cibus" 46 Synthetic 46 148 5 gal Pai 260 °C — 104094 GHHCO 
Petrochem? SHC Cibus" 68 Synthetic 68 151 5 gal Pai 260°C 12°F 104095 GHHC2 
Foodsafe FG SHC Cibus" 150 Synthetic 150 150 5 gal Pai 260°C — 13^F 104098 GHHAG 
Series SHC Cibus" 220 Synthetic 220 139 5 gal Pai 260°C — 13^F 104080 ӨННАТ 
3NLKT SHC Cibus" 320 Synthetic 320 147 5 gal Pai 260°C — 13^F 104096 GHHA9 
SHC Cibus" 460 Synthetic 460 148 5 gal Pai 260°C — 13^F 104007 ӨННСІ 
Petrochem® 
Foodsafe FG Series Semi-Synthetic 220 96 1 ga Can 445*F — -6?F  FG-220-001 3NLK7 
Foodsafe FG Series Semi-Synthetic 220 96 5 gal Pail 445 °F -6°F  F6-220-005 3NLK6 
Foodsafe FG Series Semi-Synthetic 460 129 T gal Can 445 °F O°F FG-460-001 3МІК9 
Foodsafe FG Series Semi-Synthetic 460 127 5 gal Pai 445 °F 09: Еб-460-005 3NLK8 
Fpodsate Gearsyn Semi-Synthetic 220 158 1да Can 585°F -30°F FGG-220-001 6HXL1 
Renewable Hz No Food Гоман 
Lubricants" Bio- Gearsyn EP 220 Synthetic 220 184 5 ga Pai 500°F -45°F  EP-220-005 6HXL7 
Food Grade" Renewable Lubricants" 
5JGG9 Bio-Food Grade" ^ Semi-Synthetic 220 226 5 gal Pai 250 °F 10 °F 87254 5JGG9 
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LUBRICATION 
Hydraulic Oils 


| 


| 


ze pem 
» p . Petrochem® 
— FMO Series 
7 40P269 
———— _ _ 


[Рог спот ТТТ 


_ ШЕШШ нүряллк F-22401 


=e FMO 32 Seas ETT TI: FOOD GRICE WYDRAUUC OR. 
FOOD GRADE WHITE MINERAL Oft —— MÀ 
e MTORAVUG ess 
5 MIEL жен 
Е aC 
ET 2 Ф е 
| 
Реїгосһет® FG Series 
Food Grade. preg 
Hydraulic Oils ЕхопМоы! 
= NSF H1 Rated 
Note: Food Grade Ratings are determined by the National Sanitation Foundation (NSF), these 
values include H1 (acceptable for incidental food contact), H2 (not acceptable for any contact 
with food), and H3 (edible/soluble). Iso : : А Мах. : Min. 

i n Я Қ Біз Base Viscosity Viscosit ontainer Container Орегаќіп eratin Mfr. 
Mobil™ DTE FM 32—Highly refined mineral oil is treated to remove color Dil Grade inier Bus Type "emp. d Temp. 9 Model 
bodies. Will not stain or discolor material it contacts. Mobil" DTE FM 32 й 

Mineral 32 106 5 ga Pai 150 °C -- 105764 
Petrochem? Foodsafe ҒМ0 Series—White oil base stocks is fortified Petrochem? Fam BA SG = = oe ee 
А А : ; ; А В да! ai Bi B -l 
to provide protection against corrosion, wear, and oxidation. For use with | Mineral 26 108 5 gà Pai 420 °F 10°F — FMO 46-005 
hydraulic systems, pneumatic lubricators, light-duty air compressors, chains, 100 112 —  S5gal Pail 450 °F 15°F FMO 100-005 
bearings, vacuum pumps, blowers, and slideways. Petrochem® Foudsafe Hydraulic FG Series А "T Әр Нүрлан 
gal an -FG-32- 
Petrochem® Foodsafe Hydraulic FG Series—Semisynthetic blend Siin ЕЯ m I. Fal 45 ud Bt HYD 32-0 
s А ЫЕ ин emi- gal an Ы id -46- 
fluids feature EP wear protection and good demulsibility. For high pressure Synthetic — 46 101 5 gà Pai 445 °F BsF HYD FG-46-05 
hydraulic, cooler conveyor, circulating, and air compressor systems in food 68 100 {gal Can 445 °F 5°F HYD FG-68-01 
processing and air line applications. 68 100 5 gal Pai 445 °F 5"F — HYD FG-68-05 
ExxonMobil 
Hydraulic and Circulating Oils 
HYDRAULIC OILS Aero™ HFA—For aircraft Mobil 

тм systems that require 
DIE E CUN hydrocarbon-based hydraulic 
26—Antiwear industrial у Ро пуаш Mobil DTE 24 Ultra 

А ; fluids. Features high viscosity 
Eye me require” index with excellent low- Hydraulic Oil 
ments of all conventional temperatüre:broperties'ant 
and high-output hydraulic Bod Желісі ad pit 
Systems. Operate in a wide үн, 
range of temperatures ty. 
while handling heavy loads. CIRCULATING OILS 
Fede miris DTE" Ugh, Medium, 
and E bum S ! А Heavy Medium, and 
pumps: Heavy—Contain oxidation eue 
ОТЕ 10 Excel"— inhibitors to resist thermal DTE 24 don 
Excellent keep-clean, degradation and defoamants ѕемр24 
antiwear performance апа іо ensure entrained air 
deposit control. Nonzinc is released. Demulsibility ISO Viscosity Container Container Mir. 
formula is compatible with permits water and other . Description Grade Size Style Model 
zinc-containing hydraulic contaminants to separate. For Hydraulic Oils т JT 5i n 
fluids. Excellent protection |. bearings, gears, hydraulics, DTE 24 32 1 gal Box 125363 
against rust. Controlled selected vacuum pumps, and DTE 25 46 5 0а Pai 125341 
demulsibility to work with air compressors. 48 1 f Box 122305 
small amounts of water DTE™ Extra Heavy— DTE 26 68 Taal Box 125367 
тм а! al 
ны Formulated for extremely DTE 10 Excel 46 5 т Pail 126497 
ш atibilit high chemical and thermal EAL 224H 32 5 gal Pal 102570 

рату. stability, rapid and complete FEM tis E 5 ga ail 10526 
EAL separation from water, and DTE" Light 32 5 gal Pai 104743 
224H—Recommended for high resistance to emulsifica- DTE" Medium 46 5 gal Pai 101057 
most hydraulic systems tion. For steam and hydro DTE" Heavy Medium 55 а ag 110959 
requiring readily biode- turbines, including geared DTE" Heavy 100 1 gal Jug 100544 
gradable, nontoxic fluids. turbines. DTE" Extra Heavy 150 1 gal Jug 100760 
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Item 
No. 


AZF37 


40P269 
40P270 
40P272 


3NLL2 
3NLL1 
3NLL4 
3NLL3 
3NLL6 
3NLLS 


Item 
No. 


56MD24 
56MD25 
56MD26 
56MD27 
56MD28 
56MD29 
4DNH3 
4DNH8 
4F971 
4DNJ3 


AZF36 
4DNJ1 
4DNJ9 
4DNJ8 
6Y781 
6Y782 
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LUBRICATION 
Machine, Tool & Pump Oils 


Mobil 


| Vactra Oil No 2 
Way Oil 


^ Ой No.6 Description 
Spindle Oil Way Oils 
Light Vactra No. 1 
desta para Mati Vactra No. 2 
Vactra No. 3 
Vactra No. 4 
Spindle Oils 
Velocite No. 3 
Velocite No. 6 
Velocite No. 6 
Velocite No. 10 


Spindle Oil 
4F974 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


Machine Maintenance Oils 


Way Oils—Dual-purpose hydraulic and 
way oils are recommended when extreme 
precision or slow speeds make it neces- 
sary to eliminate stick-slip or chatter. 
Approved by major machine tool builders 
such as Cincinnati Milacron, Okuma, and 
Bijur. Minimize wear. Good coolant separa- 
bility extends oil life. 


ExxonMobil 


Spindle Oils—Light-bodied, light-colored oils offer 
long service life and excellent antifoam and rust 
protection. Resist oxidation and deposit formation. 
For high-speed spindle, plain, and antifriction bear- 
ings in textile machines, precision grinders, and 
other machine tools. Effective lubrication at high 
speeds. Approved against Cincinnati Milacron P 


10 5 gal 


Almo 525 
Air Too! Oil 


e 


Almo 525 
4ZF22 


Sta-Lube® 
13P452 


Bio-Air Tool" 
2NMW6 


RENEWABLE 


ExonMobil KOSSA 3.IN-QNE. ese 
Air Tool Oils and Lubricants 


Almo 525 Air Tool Oil—Pneumatic Pneumatic Tool Oil—Quickly 

rock drill and tool lubricant formulated removes gum and sludge. Waterproof 
to provide a balance of adhesiveness, ^ formula lubricates, protects, and 

yet emulsifiable enough to pick up prevents rust. 


moisture carried in oil stream. Bio-Air Tool" and Bio-Food 
Sta-Lube® Air Tool Oil—Reduces Grade" Air Tool Lubricants 

rust, varnish, sludge and acids. —Designed for use with rotary and 
Increases torque on pneumatic reciprocating air tools. 


specifications. 
ISO Viscosity Container Container Mfr. Item 
Grade Size Type Model No. 
32 5 gal Pail 100705 5ZNO7 
68 5 gal Pail 105480 47Ғ13 
150 5 gal Pail 100885 45NM36 
220 5 gal Pail 103880 4F969 
2 5 gal Pail 103866 5ZN14 
10 1 gal Jug 100848 4F974 
10 5 gal Pail 105482 4ZF38 
Pail 105481 4F970 
a 
ға! 
E EN 
_— 


Air Tool Pneumatic 


Lubricant 
44N761 


= 
= 


Air Line Lubricant 


40P263 


Food Grade Air Tool/Air 
Line Oil and Lubricants 


= NSF 1 Rated 


Air Tool Pneumatic Lubricant— 
Oil's blended rust and corrosion 
inhibitors and a synthetic base fluid 
absorb water and minimize ice buildup 
and frost in air tools; reduce wear and 
allow operation in temperatures as 
low as -40°F. 


Air Line Lubricants—For pneu- 
matic equipment and air-operated 
tools in food, beverage, and packing 
operations. 40P261 is for medium 
equipment and handheld tools. 
40P263 is for large equipment and 
jackhammers. 


Container Container Mfr. Item 

- Description Size Type Brand Model No. 
Air Tool Pnoumane 40 Bottle  SuperLube 12004 44N761 
Air Line Lubricant, ISO 46 1 gal Jug Petrochem  FG-46-001 40Р261 
Air Line Lubricant, ISO 68 1 gal Jug Petrochem Ғ0-68-001 40Р263 


Food Grade Ammonia 


equipment. 
Container Container Mfr. Шет 
Description Size Type Brand Model Мо. 
Almo 525 Air Tool Oil 32 02 Bottle Mobil 122977 AZF22 
Sta-Lube® Air Tool Oil 15 02 ВоШе CRC 512531 13P452 
Pneumatic Tool Oil 402 Bottle 3-In-One 120046 20LA87 
Bio-Air Tool" Air Tool Lubricant 32 02 Bottle Renewable Lubricants 83111 2МММ/5 
Bio-Air Tool" Air Tool Lubricant 1 gal Jug ^ Renewable Lubricants 83113 2NMW6 
Bio-Food Grade" Air Tool Lubricant 32 oz Bottle Renewable Lubricants 87461 5JG64 
Bio-Food Grade" Air Tool Lubricant 1 gal Jug Renewable Lubricants 87463 5JGG5 
ExconMobil 
| i Vacuum 
Nondetergent straight mineral Pump Ой 
oil with low vapor pressure. Hulle pour 
Recommended for high-vacuum Kot 
applications (0.08 Hg max. wo 
microns). Suitable for use with 
Busch, Leybold, Gast, Pneumotive, 
and Welch pumps. 
180 Viscosity Container Container Mfr. Item 
Grade Size Type Model No. 
68 144 Bottle 123027 4ZF23 
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Refrigeration Compressor Oil 


Clear semi-synthetic oil. Used with ammonia refrigeration systems in food 
service, beverage, and packaging applications to prevent rust and corrosion. 


Max. 
SAE  ISOViscosity Specific NSF Operating Container Item 
Grade Grade Gravity Rating Temp. Size No. 
20W 68 0.87 H1 Food Grade 445 *F 5 gal 3NLL5 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


LUBRICATION 
Machine Oils & Metalworking Lubricants 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Us 
DETEX? Spray Bottle 


Empty trigger spray bottle with DETEX® 


e 
I 


Precision Spout Oiler 


metal and x-ray detectable plastic Flexible telescoping spout can reach up raar ain 
components provides convenient delivery to 13" to lubricate hard-to-reach areas. [272 
of bulk-packaged cleaners, degreasers, Nondetergent SAE 10 turbine-grade oil for "тн gg 
and lubricants. Adjustable spray stream use on rotating and reciprocating motors, “7 
ensures proper application. bearings, slides, and other equipment. bauer 
Container Mfr. Item Container Container Mfr. Item i" 
.. Sie Мой №. -— _Size Туре Мой! Мо. 
28 07 57928 29FX95 4oz  Botle 797044 4МА76 


Us 7" daw 


Food Grade Machinery Oils 
= NSF H1 Rated 
CRC®—General-purpose lubricant is silicone-free, virtually odorless, and 


colorless. Will not harm metal, wood, plastic, or painted surfaces. Zero VOC. 
The Perma-Lock® integrated actuator will not detach. 


F000 бгабе 


Machine Oi! 


Моа 


LPS? with DETEX®—Features metal-detectable plastic components with 
DETEX®. Colorless, odorless, nonstaining oil loosens nuts and bolts and 
lubricates to reduce sticking, binding, and squeaking on bottling equipment, 
conveyors, food service racks, slicers, and other equipment. Safe on most 
surfaces. Silicone- free and VOC-free. No chlorinated solvents. 


FODD GRADE 
MACHINE Oll 
Sprayon® LU™700 Oil—Silicone-free lubricant loosens corrosion. ce БЕНЕЕ 
Tri-Flow™ Synthetic Oil with PTFE—Nonstaining oil does not emulsify in 2F132 
water. 
Container Mfr. Item 
Description Size Temp. Range Model No. 
CRC® 1102 32° to 300°F 03081 2Р132 
LPS? with DETEX® 11 oz 0° to 385°F 01316 — 19659 19С659 
Sprayon® LU"700 Food Grade Machinery Oil 1002 -20° їо 450°Е 500700000 6KHE5 


-10*to 400*F TF230101 4ТА90 


Tri-Flow" Synthetic Oil with PTFE 


12 02 


Les : = 
Accu-Lube : uric 
Hand-Applied < mum 
. А z = 
Metalworking Lubricants è | 
Tapmatic? Edge Lube—Biodegradable > Aou 
bar is packaged in a cylinder for rotating or ШЇ 
stationary cutting tools. Excellent for sawing em 
applications, eliminating heat buildup and bas | 
belt loading. Low toxicity. Compatible with 4KK72 1MKN7 
oil and water systems. Safe on all metals. 
Tapmatic? Edge Creme—Biodegradable 
paste cutting fluid can be applied to tools 
before tapping or reaming. Use when drill- 
ing, tapping blind holes, forming, bending, 
Reusable Sprayer precoating fasteners, and lubricating rubber 1MKN8 
Refillable sprayer uses compressed air to deliver seals. Container оша; Physical Я Mfr. Item 
a uniform, controlled mist spray of bulk lubricants, | Gel Paste—Vegetable-based gel lubricant xis Figs tabs Form — Color әм Model No. 
penetrants, degreasers, solvents, and cleaners. 80 with workable texture for taps, drills, and 13 oz Tube Solid White LPS 43200 4KK73 
to 150 psi operating pressure. Top-fill carbon steel cutting tools. Safe for ferrous and non- Tanmatio® Ege Grane E иш ч Em 
canister with blue enamel coating. Not for use with | ferrous metals. A1 and T1. Rat Pete 20—88 Те 
aint. А А ; 8 oz Jar Paste Dark Blue Accu-Lube 79030 1МКМ8 
p Dia. H liom Stick Lubricants—Designed to reduce Stick Lubricants 
Cap. (oz.) (in.) (in.) No. heat buildup in belt, disc, or wheel grinding ^ 2207 ^ Jar Solid Light Blue Accu-Lube 79042  1MKN6 
32 4in 1 "^in 31ER19 operations. 13 oz Tube Solid ^ LightBlue Accu-Lube 79045 — 1MKN7 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2457 


LUBRICATION 
Metalworking Lubricants & Cutting Fluids 


Oil-Based 
MQL"1000 
3EAX8 


Biodegradable 
LB-2000 
1MKL9 


j Accu-Lube p 


Synthetic 
Multipurpose 
4YPL5 


grene 


3EAY2 
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CUTTING & GRINDING FLUIDS 


Metalworking MQL 
Lubricants 


Formulated to apply in very small quantities for near- 
dry machining, avoiding heat buildup, and reducing 
tool wear. Minimum Quantity Lubrication (MQL) 
technology is designed as a cleaner, less costly 
alternative to flood and mist coolant practices. MQL 
dispensing applicator systems are sold separately; 
see page 2461. 


OIL-BASED 


MQL™1000—Vegetable-based ester fluid is 
compatible with all microlube and micromist 
systems. Helps control buildup edge and sliding 
friction. 


BIODEGRADABLE 


FG-2000—Superior food-grade formula with 
nonchlorinated EP additives for moderate to heavy 
near-dry machining. 


Accu-Lube 


LB-2000—Great for sawing solids up to 6" dia. 
Fluid wiill not discolor parts. 


LB-3000—Designed for medium-duty machining. 


LB-5000—Light-viscosity lubricant will not stain 
during post-heat treating. Designed for medium 
machining on aluminum that requires post-heat 
treating. 


SYNTHETIC 


Multipurpose—Water-based formula with 
nonchlorinated extreme-pressure (EP) additives for 
moderate-duty machining, sawing, and cutting. It 
provides rapid heat dissipation. 


Container Container Mfr. Item 
Size Style — Color Brand Model No. 
Dil-Based 
MQL"1000 
1 gal Jug Yellow — Trim MQL1000/1 ЗЕАХ8 
5 gal Pail Yellow — Trim MQL1000/5 ЗЕАХ9 
54 gal Drum — Yellow — Trim — MQL1000/54 3EAY1 
Biodegradahle, Food Grade 
FG-2000 
1 ga Jug Gold Accu-Lube FG2001  6VDTÍ 
55 ga Drum 00/04 Accu-Lube  FG2055  6VDT2 
Biodegradable 
LB-2000 
1 ga Jug Blue Accu-Lube 182000 — 1MKL9 
55 gal Drum Blue Accu-Lube 182055 ЗЕГР2 
LB-3000 
1 gal Jug Blue Accu-Lube 183000 1МКМ1 
55 gal Drum Blue Accu-Lube 183055 . 3ELP3 
LB-5000 
1 gal Jug Blue Accu-Lube 185000 1МКМ2 
55 gal Drum Blue Accu-Lube —LB5055  3ELP4 
Synthetic 
Multipurpose 
1 gal Jug Blue Accu-Lube LBSYNTO1 4YPL5 
АТА 
4» 
Antifoam Additives 


Nonsilicone defoamer is added tankside to 
control foam in water-miscible coolants, washing 
compounds, floor soaps, and more. 


Container Container Mfr. Item 
Size Style Model No. 
2 qt Bottle TC184B/AD ЗЕАҮ2 
5 gal Pail TC184B/5 ЗЕАҮЗ 


CRÉ 
TrueTap 


GUA 


Water-Soluble 
TrueTap® Aqua 
13P446 


TAPMATIC 


Water-Soluble 
Tapmatic? AquaCut 
2C649 


жн. 
= 


Biodegradable 
LB-2000 
1MKN9 


Biodegradable 
Bio-General 
Purpose" Cut 40 
2VXK6 


хе 


ECO-OIL 
гоор стаж 
селк 

(гем 


Biodegradable 
Eco-Oil 
406F88 


Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. - 
Details on page A1. E 


AccurLube fewer 


Water-Soluble and 
Biodegradable 
Cutting Fluids 


TrueTap? Aqua—Nonaerosol fluid offers 
excellent cooling and lubrication for tap 
and drill applications. It is formulated as a 
replacement for solvent- or oil-based fluids. 


Tapmatic? AquaCut—Water-based fluid is 
compatible with steel, aluminum, and most other 
metals, except magnesium. Corrosion inhibitors 
prevent flash rusting. Nonflammable. 


Formula 1 Aqueous—EP-X3? additive gives 
performance boost. Proprietary water base in 
Aqueous is noncorrosive. 


LB-2000—Environmentally safe oil is hand-applied 
for drilling, tapping, and reaming. Safe for all metals. 


Tapmatic? Natural—Nontoxic, nonhazardous 
formula eliminates galling and seizing. Fluid does 
not contain sulfur, chlorine, chlorinated solvents, 
water, mineral oil, or inactive fillers. 


Bio-General Purpose™ Cut 40—Light- to 
medium-duty oil is formulated to reduce smoke and 
mist. 


Bio-SynXtra™—Heavy-duty oil reduces smoke 
and mist. 


Bio-Mist™ EP—Extreme-pressure lube for misting 
cutting tools working nonferrous metals, ferrous 
alloys, mild steel, and cast iron. 


Eco-Oil—Natural oil base resists smoking and 
fuming. 


ProTap—Formula is free of all regulated chemicals. 
Highly effective on all metals. 


Container Container Mfr. Item 
Size Style Color Brand Мой! Мо. 
Water-Soluble 
TrueTap? Aqua 
16 02 Bottle Clear Blue САС 03440 13P446 
Tapmatic? Aquacut m 
16 oz Bottle Turquoise — LPS 01216 20649 


Formula 1 Aqueous 


12 02 Aerosol X Amber Тар Magic 5001201 12N691 
16 oz Bottle Amber Тар Magic 500160 1MCU6 
Biodegradable 
LB-2000 


80z Spray Bottle Dark Blue Accu-Lube 79026 1MKN9 
Tapmatic® Natural 

16 oz Bottle Green LPS 
Bio-General Purpose™ Cut 40 


1 gal Jug Yellow ‘Renewable 56535 2VXK6 


44220 4КК74 


Lubricants 

5 gal Pail Yellow Renewable 66834 oux 
Bio-SynXtra™ 

1 gal Jug Yellow Renewable 6873 avxks 
Bio-Mist™ EP 

4 gal Jug Yellow Renewable 86733 onmweg 
Eco-0il 

16 02 Bottle Blue Тар Magic 60016C 406Ғ88 
ProTap 

12 02 Aerosol Yellow Тар Magic 30012PL 1MCU9 

16 02 Bottle Yellow Тар Magic 30016P 4ZF07 

1 gal Jug Yellow Тар Magic 30128P 1MCU8 

5 gal Pail Yellow Тар Magic 30640P 1MCV1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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LUBRICATION 
Cutting Fluids 


“ing Qui 


Oil-Based Oil-Based Oil-Based Oil-Based 
Cutting Oil Tapmatic? LU" 208 EP-Xtra® 
2F146 #1 Gold 2W755 4F963 
2F021 
Oil-Based 
MobilMet® 766 
1MUC3 


Oil-Based and Synthetic 
Cutting Fluids 


OIL-BASED 


Cutting Oil—Thread-cutting lubricant for use on all 
types of ferrous and nonferrous metals. Sulfur-free, 
low-odor formula. 


TrueTap® HD—For heavy-duty use in severe appli- 
cations. Use to tap, thread, drill, saw, shear, turn, 
and ream metal parts, pipes, conduit, screws, hous- 
ings, aluminum sheets, stainless steel and exotic 
metals. 


Tapmatic® #1 Gold—Protects and lubricates, 
reducing friction and eliminating chip welding. Safe 
to use on all metals. 


Tapmatic® TriCut®—For hard-to-machine metals. 


Mobilcut™ 100—Mixes with different waters 
to form stable emulsions for cutting and grinding 
operations. 


MobilMet® 426—Automatic operation on materials 
with a Brinell hardness up to 300. 


MobilMet® 766—For tapping, threading, milling, 
gear shaving and shaping, broaching, planing, 
parting-off, and automatic lathe. 


Container Container 

Size Style Color Brand 
Oil-Based 
Cutting Oil 

12 02 ВоШе Brown CRC 

1 ga Bottle Brown CRC 
TrueTap? HD 

16 02 Bottle Amber CRC 
Tapmatic® #1 Gold 

11 02 Aerosol Gold Tapmatic 

16 oz Bottle Gold LPS 

1да Jug Gold LPS 
Tapmatic? Tricut 

16 02 Bottle Dark Brown LPS 
Mobilcut" 100 

1 ga Jug Yellow Mobil 
MobilMet® 426 

5 ga Pail Brown Mobil 
MobilMet® 766 

5 ga Pail Clear Mobil 
LU" 208 

12 02 Aerosol Light Amber Sprayon 

14 02 Spray Bottle Light Amber Sprayon 
Aluminum 

12 02 Aerosol Light Yellow Tap Magic 

16 02 Bottle Light Yellow Tap Magic 

1 gal Jug Light Yellow Tap Magic 

5 gal Pail Light Yellow Tap Magic 
EP-XTRA® 

4 07 Bottle Yellow. Tap Magic 

12 02 Aerosol Yellow Tap Magic 

16 02 Bottle Yellow Tap Magic 

1 gal Jug Yellow Tap Magic 

5 gal Pail Yellow. Tap Magic 
Xtra-Thick9 

16 02 Bottle Dark Liquid Tap Magic 

1 gal Jug Dark Liquid Tap Magic 
Xtra-Foamy® 

17 oz Aerosol Dark Liquid Tap Magic 
Tap Heavy 

16 oz Bottle Amber Trim 
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TAPMATIC Us ExconMobil Se" 


LU™ 208—Friction-reducing triglycerides offers 
fluid film protection in all ferrous/nonferrous 
machining applications. 


Aluminum—For use on aluminum. 


EP-Xtra®—Yields microfine finish while prevent- 
ing rust and corrosion. 


Xtra-Thick®—Fluid clings to the workpiece to 
stay in place during high-speed rotation. 


Xtra-Foamy®—Allows gauging of application 
rate and fluid presence. 


Trim? Tap Heavy—For taps 1" dia. and smaller 
and helps reduce rubbing of tool flank. 


Trim® OM 287—Low odor oil for removing 
metal. Will not stain and has a lower viscosity, 
allowing for better cooling. 


Trim? Tap Light—For taps 1⁄4" dia. and smaller 
and helps reduce rubbing of tool flank. 


SEMISYNTHETIC 


Trim® MicroSol® 585XT—Nonchlorinated 
formula helps extend sump life. For machining, 
grinding gray iron, and titanium alloys. 


Mfr. Item 
Model No. 
Container Contain 
= Size Style 
14050 2F146 OM 287 
14051 4JB48 1 gal Jug 
Tap Light 
03400 36F363 ga Jug 
Semisynthetic | 
40312 33MJ78 MicroSol? 585XT 
40320 2F021 1 gal Jug 
40330 2F023 5 gal Pai 
a 54 gal Drum 
05316 5JG96 MicroSol® 685 
1 gal Jug 
121095 4FVD9 5 gal Pai 
E 54 gal Drum 
103801 6HHD1 80230 
5 gal Pai 
103323 1MUC3 1ga Jug 
EUR : SC620 
SC0208000 2W755 1 gal Jug 
$C0208LQ0 4GUP3 5 gal Pai 
54 gal Drum 
20012AL 5HH10 Synthetic 
20016A 4R818 MIST 
20128A 4R820 1 gal Jug 
20640A 1MCV2 5 gal Pai 
ай 54 gal Drum 
10004E 6Y645 Water Based 
10012EL 5HD99 SOL® sF 
10016Е 4Ғ963 5 gal Pai 
10128E 6Y646 | {ga Jug 
10640E 6Y647 С270С6 
5 gal Pai 
70016 1МС03 1ga Jug 
70128T 1MCUA C276 
80017 1Мбй5 1да Jug 
TAPHVY/PT 425109 5 gà Pal 


Synthetic 
MIST 
Semisynthetic ЗЕАХ5 
MicroSol? 585XT 
5CEX6 
am 


4» 


qM MC 39. 


Trim? MicroSol? 685—Microemulsion is compatible 
with aluminum, magnesium and copper alloys, cast iron, 
Steels, stainless steels, plastics, and composites. 


Trim? SC230—Combines synthetic coolant and synthe- 
sized oil that helps reject tramp oil and improves sump 
life. Deliver good flushing action into machine's chip 
removal system. 


Trim? SC620—1 ow foam and low odor fluid is for 
machining and grinding. 
SYNTHETIC 


Trim? MIST—Low-odor fluid works well in cutter/ 
grinder operations. 


WATER BASED 


Trim? Sol SF—Siloxane free formula helps control 
edge build-up. Nongumming film protection. Residue is 
easily removed with water. 


Trim? €270CG—Provide corrosion inhibition for tapping 
and reaming operations without chlorine or sulfur based 
additives. 


Trim? €276—Low foam and mist fluid leaves a soft 
film protection on bare metal parts of machine tools. 
Easily washes off with coolant solution. 


er Mfr. Item 

Color Brand Model No. 
Brown Trim 0М287/1 425К94 
Amber Trim TAPLT/1 425L10 
Amber rim М5585ХТ/1 5СЕХ5 
Amber rim М5585ХТ/5 5CEX6 
Amber rim М5585ХТ/54 5CEX7 
Amber rim MS685/1 ЗЕА71 
Amber rim MS685/5 ЗЕА72 
Amber rim MS685/54 ЗЕА73 
Blue rim $C230/5 425K99 
Blue rim SC230/1 425K98 
Yellow rim TRIM SC620 36CF83 
Yellow rim TRIM SC620 36CF84 
Yellow rim TRIM SC620 36CF85 
Light Yellow Trim MIST/1G ЗЕАХ5 
Light Yellow rim MIST/5 3EAX6 
Light Yellow Trim MIST/54 3EAX7 
Milky White rim SOLSF/5 425L03 
Milky White Trim SOLSF/1 425L02 
Water White Trim С270С6/5 425K87 
Water White rim C2700G/1 425K86 
1010255 to tim C276/1 425K90 
olores to tim C276/5 42591 


LUBRICATION 
Coolants 


Synthetic ` 
PowerSaw 
5YP62 


Semisynthetic 
E206 
3EAU9 


[ТҮ 


Water-Soluble 


WS-5050 


1MKL1 =) 
үү$-50%. 


Water-Soluble, 
Biodegradable 
Bio-Metal Cool" GP 
2VXN6 
Container Container 
Size Style Color 
Semisynthetic 
AEROTECHB 
5 gal Pai Amber 
55 gal Drum Amber 
220 gal ІВС Tote Amber 
275 gal ІВС Tote Amber 
E206 
1да Jug Dark Blue 
5 ga Pal Dark Blue 
54 gal Drum Dark Blue 
E850 
1 gal Jug Amber 
5 ga Ра! Amber 
54 gal Drum Amber 
E925 
1 gal Jug White 
5 ga Pail White 
54 gal Drum White 
MicroSol® 690XT 
Tga Jug Amber 
5 ga Pai Amber 
54 gal Drum Amber 
56520 
54 да Drum Light Blue 
55-4051. 
5 ga Pail Amber 
55 gal Drum Amber 
Ultracut 375R 
5 ga Pail Amber 
55 gal Drum Amber 
VP690 
5 ga Pail Amber 
55 gal Drum Amber 
220 gal ІВС Tote Amber 
275 gal ІВС Tote Amber 
VP700P 
5 gal Pail Blue 
55 gal Drum Blue 
55 gal Drum Amber 
220 gal ІВС Tote Blue 
220gal ІВС Tote Amber 
275 gal ІВС Tote Blue 
275 gal ІВС Tote Amber 
VP800P 
5 gal Pail Blue 
55gal Drum Blue 
220 gal ІВС Tote Blue 
220gal ІВС Tote Amber 
275 gal ІВС Tote Blue 
275 gal ІВС Tote Amber 
VP850 
220 gal ІВС Tote Amber 
275 gal ІВС Tote Amber 
VP855P 
5 gal Pail Blue 
55gal Drum Blue 
220 gal ІВС Tote Blue 
275 gal [BC Tote Blue 
VP860P 
5 gal Pail Blue 
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Machining Coolants 


SEMISYNTHETIC 


SS-405L—-For machining or grinding. 
ULTRACUT® 375R—Compatible with 


CNC machining. 


MicroSol® 690XT—Perform in high- 
pressure applications, offering cooling 


and mechanical lubricity. 


E206—Effective on ferrous and nonfer- 


rous metals. 


E850—Provide corrosion protection for 
ferrous and nonferrous metals. 


E925—Deliver exceptional surface 


finish. 


$€520—For high-speed milling and 


turning operations. 


VP Series—Resistant to ionic shock 
and hard water. For high pressure 


coolant applications. 


VP Tech P—High content mineral oil 
with excellent bio-resistance. 


Aerotech B—For use in aluminum 
machining and steel applications. 
Resistant to ionic shock and hard water. 


VP Tap—For easy cleaning of parts 


and tools. 
Item 
Brand No. 
Valcool 444C88 
Valcool 444089 
Valcool 444090 
Valcool 444691 
Trim 3EAU8 
Trim 3EAUS 
Trim SEAVA 
Trim 5СЕҮІ 
Trim 5СЕҮ2 
Тгіт 5СЕҮЗ 
Тгіт 480Е72 
Trim 48UE73 
Trim 48UE74 
Trim 45JY86 
Trim 45JY85 
Trim 45JY84 
Trim 5СЕҮ0 
Rustlic| ТЕ168 
Rustlic| SELLE 
Rustlic| TMKL4 
Rustlic| S3ELL6 
Үгісоо 444676 
Valcoo 444677 
Valcoo 444678 
Valcoo 444679 
Valcoo 444D16 
Valcoo 444D17 
Valcoo 444D18 
Valcool 444D19 
Valcool 444D20 
Valcool 444021 
Valcool 444022 
Valcoo 444D23 
Valcool 444024 
Valcool 444D25 
Valcool 444D26 
Valcoo 444D27 
Valcool 444028 
Valcool 444C80 
Valcool 444681 
Valcool 444D29 
Valcool 444D30 
Valcool 444031 
Valcool 444032 
Valcool 444D33 


SILICONE 


Remove oily residue, soap deposits, and 
scum that reduce coolant life span. 


SYNTHETIC 


Carbide PowerGrind—Prevent chemical 
damage to carbide in grinding applications. 


G-25J—For Blanchard grinding of cast iron 
and other ferrous metals. 


G-1066D—For diamond wheel grinding 


and slicing. 


PowerSaw—For sawing operations in 
moderate to heavy-duty application. 


PowerChip 2000—Works well in hard- 


water areas. 


SN-100A—Resist bacterial growth, fungal 


growth, and rancidity. 


Vytron N—General-purpose formula 


prevents rancidity. 


6115---Ғог cast iron and mild steels. 
€270—Use in form grinding, drilling, 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Valoo: фу. Rustlick Ж. 


tapping, and reaming operations. 


C€350—Provide corrosion resistance on 
aerospace aluminum alloys, titanium, 


RENEWABLE 


CUTTING & ORINDING FLUIDS LUBRICANTS 


VP Series—For moderate and heavy 
machining. 


WATER-SOLUBLE 


WS-11 Nonchlorinated—For use on all 
metals. 


WS-5050—Compatible with CNC 
machining. 


ULTRACUT® Aero—For use with aluminum, 
titanium, stainless steel, Inconel®, and other 
metals. 


ULTRACUT® Pro and Pro CF—ULTRACUT 
Pro offer resistance to fungus and bacte- 
ria. ULTRACUT Pro CF provide maximum 
bio-resistance. 


VP 650Р----Ғог use in manual operations 
where lubrication is required. 


K-5-P—Dislodge difficult to reach sludge 
and containments. 


Val-U-Clean—Clean the sump. 
WATER-SOLUBLE, BIODEGRADABLE 


Bio-Metal Cool™ GP—For use with ferrous 
and nonferrous metals. 


Inconel®, brass, and high-strength alloy 


steels. 
Container Container 
Size Style Color Brand 
5 gal Pail Amber Valcoo 
55 gal_ Шит Blue Valcoo 
55gal Drum Amber Valcoo 
VPTap 
5 gal Pail Blue Valcoo 
16 02 Bottle Blue Valcoo 
55 gal Drum Blue Valcoo 
VPTECHP 
5 gal Pail Blue Valcoo 
55gal Drum Blue Valcoo 
220 gal TBC Tote Blue Valcoo 
220 gal TBC Tote Amber Valcoo 
275 gal ІВС Tote Blue Valcoo 
275 gal ІВС Tote Amber Valcoo 
Silicone 
DEFOAMERP 
5 gal Pail White Valcoo 
Synthetic 
C115 
T gal Jug Pale Yellow Trim 
5 gal Pail Pale Yellow Trim 
54gal Drum Pale Yellow Trim 
C270 
1 ga Jug ТІ Е Trim 
5да Pail 000125510 Trim 
54 gal Drum B ШО тїт 
C350 — 
5 gal Pai m aS Trim 
54 ga Drum со Dres Trim 
Carbide PowerGrind 
55 ga Drum Opaque Green Rustlick 
Carbide PowerGrind 
5 gal Ра! Opaque Green Rustlick 
6-1066D 
5 gal Ра! Orange, Yellow Rustlick 
55 ga Drum Orange, Yellow Rustlick 
6-25J 
5 gal Pail Dark Green Rustlick 
55 gal Drum X Dark Green Rustlick 
PowerChip 2000 
5 gal Pai Dark Blue Rustlick 
55 gal Drum Dark Blue Rustlick 
PowerSaw 
5 ga Pai Dark Blue Rustlick 
55 gal Drum Dark Blue Rustlick 
SN-100A 
5 ga Pai Blue Rustlick 
55 ga Drum Blue Rustlick 
VP910P 
5 ga Pai Blue Valcool 
55 gal Drum Blue Valcool 
220 да! ІВС Tote Blue Valcool 
220 gal__IBC Tote Amber Valcool 


Item 
No. 
444034 
444035 
444036 


444060 
444059 
444061 
444C82 
444C83 
444C84 
444C85 


444086 
444087 


444692 


ЗЕАМ/5 
3EAW6 
SEAW7 


3EAW8 
ЗЕАМ/9 
3EAX1 


ЗЕАХ2 
ЗЕАХЗ 
3EAX4 


SELNG 
БҮР55 


10875 
SELN4 


10877 
3ELN5 


5YP64 
SELLI 


5YP62 
3ELN1 


16199 
3ELN2 


444D37 
444D38 
444D39 
444D40 


Find even MORE on Grainger.com? 


Container Container Item 
Size Style Color Brand No. 
275 gal IBC Tote Blue Valcoo 444D41 
275 gal ІВС Tote Amber Үгісоо 444042 
VP920P 

5 gal Pail Blue Үгісоо 444043 

55gal Drum Blue Valcoo 444D44 
220 gal ІВС Tote Blue Valcoo! 444045 
220 gal ІВС Tote Amber Valcoo 444D46 
275 gal ІВС Tote Blue Valcoo 444D47 
275 gal ІВС Tote Amber Valcoo 444D48 
VP930P 

5 gal Pail Amber Valcoo 444D49 

55gal Drum Amber Valcoo 444D50 
220 gal ІВС Tote Amber Valcoo 444D51 
275 gal ІВС Tote Amber Valcoo 444D52 
VP940P 

5 gal Pail Blue Valcoo 444D53 

55gal Drum Blue Valcoo 444D54 
220 gal ІВС Tote Blue Valcoo 444D55 
220 gal [BC Tote Amber Valcoo 444D56 
275 gal [BC Tote Blue Valcoo 444D57 
275 gal ІВС Tote Amber Valcoo 444D58 
Vytron-N 

1 ga Jug Turquoise Rustlick 1MKN4 

5 gal Pai Turquoise Rustlick 1MKN3 

55gal — Drum Turquoise Rustlick 3ELN3 
Water-Soluble 
K-5-P 

1 ga Bottle Purple Valcool 444C95 
55gal — Drum Purple Valcool 444094 
Ultracut Aero 

5 ga Pai Light Brown Rustlick 6VDP4 
Ultracut Pro 5 

; olden Yellow, ; 

5 ga Pai Light Brown Rustlick 6VDP6 

Ultracut Pro CF — 
қ olden Yellow, ; 

5 ga Pai Light Brown Rustlick 6VDP8 
Val-U-Clean 

1 ga Bottle Green Valcool 444C98 
55gal Drum Green Valcool 444C97 
VP650P 

5 gal Pai Blue Valcool 444C70 
55gal Drum Blue Valcool 444CT1 
220 gal ІВС Tote Blue Valcool 444C72 
220gal Drum Amber Valcool 444673 
275 gal ІВС Tote Blue Valcool 444C74 
275 gal ІВС Tote Amber Valcool 444C75 
WS-11 

5 gal Pail Dark Brown Rustlick 16847 
55 gal Drum — Dark Brown Rustlick 3ELL5 
WS-5050 

1 gal aug Blue Rustlick 1MKL1 

5 gal Pai Blue Rustlick 10853 
Water-Soluble, Biodegradable 
Bio-Metal Cool" GP 

1 gal Jug Yellow ^ Renewable Lubricants 2VXN6 

5 gal Pail Yellow ^ Renewable Lubricants 2VXN7 
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LUBRICATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Lubricant Dispensing Systems & Components 


LOC-LINE ^ 
Flexible Hose 6Ү669 
S t с t 6Y689 
ystem components 6Y710 
Mfr. Нет Pkg. 6Y664 
Description Model Мо. Qty. Mfr. Item Pkg. 
М in Hose Inside Dia. (In.) Description Model Мо. Qty. 
Assembly Pliers 78001 3P832 1 Flat Slot 60 Nozzle .060 in x .44 Wide 49452 20Y184 20 Stumpy 
Assembly Pliers Set 78003 1DYB1 1 50 Ft. Coil Hose 49421 20Y167 1 Spout Lid 
Hose Segments 5% Long 41401 3P817 2 90 Degrees Nozzle % in Round Opening 49441 20Y178 20 pout tI 
Hose Segment 534 in Length 49420 6Y679 1 Element Clamp w/Screws 41477 6Y674 4 G3515 
Hose Sample Kit 40413 3P816 1 Male NPT Valve | 29452 5НК05 10 
Extended Element 3.69 іп Long 41476 6Ү673 4 V» іп Hose Inside Dia. (In.) 
Element Clamp w/Screws 49446 6Ү684 20 Double Socket 51811 1DXU1 4 F А 
Nozzle Rama Pack 41490 1DXT3 1 Element Clamp w/Screws 51834 6Y704 4 HC OilSofe 
Flat Nozzle Assortment Pack 41487 1DXR9 1 Male NPT Valve Y2 in NPT 32092 6Y708 2 
Circle Flow Assembly 41479 3P834 1 50 Ft. Coil Hose 50 Feet 59861 1DYA9 1 = 
%e Round Nozzle 41402 6Y657 4 _%" Round Nozzle 51802 3P827 4 Oil Containers 
¥%" Round Nozzle 41403 3P821 4 Y?" Round Nozzle 51803 6Y687 4 
V4" Round Nozzle 41404 3P820 4 Flat Slot Nozzle 0.080 in Slot Height 51840 1DXU5 4 and Pumps 
Flat Slot Nozzle 0.060 in Slot Height 41484 1DXR6 4 90 Degrees Nozzle % in Opening 51829 1DXU3 4 
ICE hoe nozzle 0080 Ш нов Riameter 140 10XRT 1 90 Degrees Nozzle % in Opening 51830 pxu 4 Color-coded system manages lubricants 
а ole Nozzle 0. in Hole Diameter i Я 
90 Degrees Nozzle Assortment Kit 41474 бҮт! 1 _ 518011 Flow Nozzle 51848 1pxw4 2 | from bulk storage to the correct point of 
90 Degrees Nozzle Yi in Opening 41470 6Y667 4 2% Біте Nozzle 51809 3P829 2 use. Fully interchangeable drums and lids. 
90 Degrees Nozzle У in Opening 41471 1DXR3 4 9” NPT Connector 51804 3P828 4 n Й 
7", 90 Degree Nozzle 41472 6Y669 4 Y2" NPT Connector 51805 3P826 4 iuba Bid L per about 12 strokes. Fit 
Spray Bar Nozzle % in 41473 6Y670 2 BSPT Connector 72 in 51827 6Y697 4 , OL, or rums. 
Straight Flow Nozzle 41489 1DXT2 2 Magnetic Base 51846 1DXW2 1 u Item 
Swivel Nozzle 75 0.075 in Hole Diameter 41488 1DXT1 2 Y Reducer 51822 6Y692 2 В Description No. 
Swivel Nozzle, 0.040 Diameter Holes 41481 6Y677 2 Ур" to 4" Adapter 51821 6Y691 2 Fluid Storage Container m 
Swivel Nozzle, 0.060 Diameter Holes 41482 6Y678 2 Assembly Pliers 78002 3P833 1 Тө ЗВЕГ2 
Flare №21 41407 3P818 2 Hose Assembly, 13" with Fittings 50813 3P823 1 $T 3REL3 
are Nozzle 49427 6Y680 20 Hose Segments 5 34" Long 51801 3Р824 2 БЇ 3REL4 
¥" NPT Connector 41405 6Y658 4 Flare Nozzle 51807 3P825 2 107 ЗВЕГ5 
14" NPT Connector 41406 3P819 4 Circle Flow Assembly 51837 3P835 1 > CHOOSE: it 
BSPT Connector М in 41418 6Y666 4 Y" Round Nozzle 51806 6Y688 4 нет Color. Na 
90 Degrees Elbow 41415 6Y663 2 Y Fitting 51808 6Y689 2 TE Н 
Elbow Fitti 49435 6Y682 20 90 Degrees Elbow 51824 6Y694 2 = 
Т Fiting = 41416 6Ү664 2 Fitting 51825 6Y695 2 Storage Lids Beige, Black, 63511 
itti Utility Lids Blue, Dark Green, 63512 
Y Fitting A408. 726022: 22 Spray Bar Nozzle SLED Үні ШЕЕ" Stretch Spout Lids Gray, Mid Green, 03513 
Double Socket 41409 6Y659 4 90 Degrees Nozzle Assortment Kit 51832 6Y702 1 MES D Lu edd o Purple" —R3S14 
И” Socket x И FNPT YA in EC n-Line Check Valve 32091 6Y707 2 Sus р ! "E J A Yellow” ЗЕБ 
Socket to / in FNPT Female NPT Valve 32093 6Y709 2 Р утру орош Lids 3 
Flare Nut Adapter 41414 6Y662 4 n-line Valve 32094 6Y710 2 ums ENSE 
Male NPT Valve 21192 3P830 2 Hose Segment 5% in L 59860 6Y711 1 Blue Dark ren 
Female NPT Valve 21193 6Y686 2 Swivel Nozzle 75 51845 1DXW1 2 i " Mi ' 
in-line Valve 21194 3P831 2 Nozzle Rama Pack 51849 1DXW5 1 Шы ee 
In-Line Valve 29454 5HK06 10 Male NPT Valve / in МРТ 39852 1DYA5 10 Red, Vellow 
In-Line Check Valve 21191 6Y685 2 otal Flow Control Manifold 32098 5HK07 1 Item 
Magnetic Base Manifold 40400 5HK11 1 n-Line Valve 39854 5НК10 10 Description No. 
Magnetic Base Manifold with Hose 40463 5НК12 1 Flat Nozzle Assortment Pack 51844 1DXU9 1 Accessories 
Modular Manifold — 21199 10Х78 1 Double Socket l l 59872 20Y228 20 Stretch Extension Hose mE 
Total Flow Control Manifold 21198 5HK03 1 Flat Slot Nozzle 0.125 in Slot Height 51841 1DXU6 4 With 0.5 in Spout Outle 
Double Socket 49429 20Y170 20 Flat 5 Hole Nozzle 0.125 in Hole Diameter 51842 1DXU7 4 Stumpy Extension Hose 3REL8 
Side Flow Nozzle 6 Holes 0.10 dia 49443 20Y179 20 Flare Nozzle 1 % in x .165 Slot 59867 20Ү223 20 With 1 in Spout Outlet 
End Cap 49447 20Y180 20 Element Clamp w/Screws 59884 20Y239 20 Pump Reducer Nozzle 0.25 in Outlet 3REL9 
TRICO he Е 
ey Accu-Lube 
SPRAY COOLING SYSTEMS DROP DISPENSERS 
Portable Spray Unit—Includes Air-operated systems dispense lubricant to cutting Portable Spray Unit 
7" flexible nozzle, 60-Ib. magnetic tools. Solenoid-equipped model 6Y841 allows N 6Y846 
base, and a 7-ft. siphon line with a for remote shutoff and machine synchronization. М 
40-micron stainless steel filter. Include 18" Loc-Line® nozzles, 6-ft.-long lines, and == 
1-8. Li-Mister®—Feat -— 16-02. capacity reservoirs. ~ S. MQL Junior Applicator 
-Qt. Lil-Mister?—Features liqui Im. 1MKP4 
ны es IQUE — LUBRICANTS m. 
gauge and separate air and n Р " " А No. of Control Item 
coolant controls. 5-ft. brass line. Designed for use with Micro-Drop dispensing Description Lines Type No. 
Includes mounting bracket and 6" systems or other microlubrication equipment. Trico 
. Н Not intended f ist lant syst 1 | Spray Cooling Systems 
straight brass nozzle. For light-duty (Not intended for mist-coolant systems.) 1-gal. Portable Spray Unit 1 Needle Valve 6846 
machining operations. container. шм — 1 Мете Valve DES 
gal Spraymaster®, Stainless eedle Valve 
1-Gal. Spraymaster?, Needle MQL APPLICATORS Steel Reservoir 2 Needle Valve 6Y848 
Valve—Feature liquid level gauge Air-operated applicators dispense lubricant to ће т gal. Spraymaster®, Plastic Reservoir J- ege valve — NBI 
and individual air and coolant controls Cutting edge without creating a mist, for near- 1 gai. Spraymaster® ii 2 Solenoid 51674 
on the unit. Brass armored lines and dry machining and sawing applications. Positive Drop Dispensers 
straight brass nozzles. displacement pump with pneumatic timing deliv- Micro-Drop? Dispenser 2 алшы E 
ers lube smoothly. Air and liquid flow are easily Lubricants 
1-Gal. Spraymaster® Il, adjusted. Environmentally safe, minimum-quantity 6Y842 
Solenoid—Coolant is delivered in an | T нан y , Fm q Micro-Drop® Advanced Synthetic Metal Cutting Lubricant, 1 gal 6Y843 
diustabl ino ind dent application eliminates hazards from misting. 10-02. ET 
a shy E der m " ерепбеп 4 reservoir. Junior Applicators include magnetic MAL Applicators 
pen nee 1" i flexible plastic base nozzle and magnetic mount. Not for use with Junior Production Applicator w/1 Nozzle — Pneumatic 1MKP3 
. ` i . j Junior Production Applicator w/2 Nozzles = Pneumatic 1MKP4 
nozzles with controls at the nozzle. synthetic coolants; use MQL Lubricants, Band Saw Applicator w/N Nozzle = Pneumatic 1MKP6 
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LUBRICATION Scan. Order. Done. =F 
Oil Skimmers Details on page А1. 


ABANAKI 


OIL SKIMMERS 


Oil Skimmers 
These skimmers are for removing oil from BELT SKIMMERS 
the surface of coolant or water. Ideal for 3BU53 through 3BU56—Collect up to 1 gph. 


ш. centers, parts washers, and Made of polymer. Include 1" wide elastomer belt. 
ps: 110V, 1-phase, 60 Hz motor. 


DISK SKIMMERS 29UJ11 through 29UJ14—Collect up to 1 gph. 
Remove up to 1% gph. Boomerang blades Include 1"W synthetic belt. Motor can use 110V 
wipe more oil. 110V, 1-phase, 60 Hz motor. — outlet or can be directly wired to 12/24V power. 


12" disk. 
: 6Y757 through 6Y760 —For use in coolant 
3AU32—Housing and frame are made of sumps and parts washers. Include 1"W stainless 


Disk Skimmer 
3AU32 


polymer. steel belt and 24-hr. timer. 110V, 1-phase, 60 Hz 
3EJF5—Housing and frame are made of motor. 3-ft. discharge hose. Can be used with 
carbon steel. Decanter 6Y756, sold separately. 

TUBE SKIMMERS 6Y752 апа 6Y753—Remove up to 6 gph. For use 


in larger coolant sumps and parts washers. Include 
industrial tube skimmer. It removes up to 2" wide stainless steel belt. Housing and frame are 

` de of pol . 110V, 1-phase, 60 Hz motor. 
100 gph using a 4"-dia. tube that floats on тесе роп ИИА 


the surface of the water to collect ой. 360°  MAGNET-MOUNT OIL SEPARATOR 

wiper cleans tube completely. Carbon steel Pumps oil-laden coolant through a filter media 

construction. 110/220V, 1-phase, % HP, 60 chamber which traps debris and tramp oil. The oil 

Hz motor. Tubes 6KYV9 through 6KYW3 sold 15 drained away and clean coolant is continuously 

separately, see Grainger.com. returned to the coolant sump. Operates at 2.8 
ier di "ETE gpm. Requires Electric pump and float 45AP80 or 

1. up ie Быға (onn uet de Pneumatic pump float 45AP81, sold separately. 


of tank. 110V, 1-phase, 60 Hz motor. Tubes ACCESSORIES 


6KYV8—Oil Viper is the highest capacity 


Skimmer 
зву53 die 1MEC2 thru 1MEC6 sold separately, see 6KYV5 has a 0% to 32% Brix range. 
Skimmer Grainger.com. 6KYV6 has 0% to 10% Brix range. 
29UJ11 GKYV7 has a 0 to 14 pH range. 
Max. Mfr. Item 
Е Description Reach Temp. (°F) Model No. 
Disk Skimmers 
Oil Skimmer 4in 160° SCD12 3AU32 
Skimmer 4in 160° SMD12 3EJF5 
Tube Skimmer 
Oil Skimmer . 100ft 160° SVIPERO1 6KYV8 
TubeTastic!™ 8 in to 24 in 140° STUBE1 1MEC1 
Belt Skimmers 
8in 140° SLB-08 3BU53 
Tm 12 in 140° SLB-12 3BU54 
DilSKimmer 18 in 1407 SLB-18 3BUSS 
й 24 in 140° SLB-24 3BU56 
Portable 8in 140° SMDC-08 29UJ11 
Skimmer MS 12 in 140° SMDC-12 29UJ12 
6 Y752 UltraMini Oil Skimmer 18in 140% SMDC-18 29013 
24 in 140° SMDC-24 29UJ14 
Oil Skimmer 6in 212 SMMS1-06 6Y757 
Stainless Steel Belt Oil Skimmer 12 іп 212 5ММ51-12 6Y758 
"m 18in 212 SMMS1-18 6Y759 
ЫШ 24in 212 SMMS1-24 6Y760 
m 24 in 212 ST2CR-30 6Y752 
ote It? Portable Oil Skimmers 54 in 212 STOCR-60 6Y153 
Magnet Mount Oil Separator l Р 
j Oil Separator 8ft — 0C300 45AP79 
Г Accessories 
4 ; А ; R1-A 6КҮУ5 
4 Refractometer, For Use With Coolants And Cleaners, Aluminum Construction R1-B 6KYV6 
pH Tester PH-A 6KYV7 
Coolant Mixer EMIX200 3EJF6 
25 For Tube Skimmers 
т Drive Finger, For use with No. 6KYV8 PTUBE6-07B 6KYW4 
r H Wiper, For use with No. 6KYV8 PTUBE6-09B 6KYWS 
2. 2: 1! н. ube, For use with No. 6KYV8, 20 Ft Long BTUBE6-0480 6KYV9 
т 11 3 ube, For use with No. 6KYV8, 30 Ft Long BTUBE6-0720 6KYWO 
m i1 i ube, For use with No. 6KYV8, 35 ft. Long BTUBE6-0960 6KYW1 
$ $ ube, For use with No. 6KYV8, 50 Ft Long BTUBE6-1200 6KYW2 
ube, For use with No. 6KYV8, 60 Ft Long BTUBE6-1440 6KYW3 
| For Belt Skimmers = 
Ji | Mighty Mini Belt Skimmer, For use with No. 6Y757 BMMS-06 5HC16 
| Ц T Mighty Mini Belt Skimmer, For use with No. 6Y758 BMMS-12 5HC17 
| ! i 4 Mighty Mini Belt Skimmer, For use with No. 6Y759 BMMS-18 5HC18 
( it Mighty Mini Belt Skimmer, For use with No. 6Y760 BMMS-24 5HC19 
«< i Tote It? Belt Skimmer For Heavy Duty Oil Skimmer 6Y752 ВТ25-0030 5HC21 
ч Tote It? Belt Skimmer For Heavy Duty Oil Skimmer 6Y753 BT2S-0060 5HC22 
А For Magnet Mount Oil Separator 
Magnet-Mount Skimmer Electrical Pump, For use with No. 454P79 OC300E 4БАР80 
45АР79 Pneumatic Pump, For use with No. 45АР79 0С300Р 45AP81 


2462 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ШШЩ 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Opto-Matic 
6Y850 


Watchdog 
5JG85 


J 


| 
My . Wire Guard 2 
шетімен 5JG79 ] . 
1 Electric 
TRICO LDI m 
Oilers 


TRICO 


Opto-Matic Constant Level—Zinc-cast construction with zinc plating. Feature adjustable 
level setting, multiple air vent slots, and side and bottom ports. 1⁄4" pipe thread connection. 


Opto-Matic Closed System—Features adjustable level setting, aluminum body, and glass 
reservoir. Can be installed on rotating equipment using a 1⁄4" NPT connection port. A pressure 
balancing line is user-installed between the oiler and the housing to ensure correct operation. 
Watchdog—Integral sight glass allows instant viewing of the oil level іп the housing. Oiler is 
installed on the centerline of the desired oil level; no adjustments are needed. Mounts on rotat- 
ing equipment using the 1" NPT viewport on a bearing housing or gearbox. Metal body, glass 
reservoir. Includes wire guard. 


Wire Guards—Use these guards with Opto-Matic oilers. 
LDI INDUSTRIES 


Air/Oil Reservoir—Converts shop air into low-pressure hydraulic power. Max. operating pres- 
sure: base mount up to 80 psi. Fluid outlet is 9%" NPTF. Air inlet is V4" NPTF for base mount. 


Full Flow Electric Reservoir—Can be connected in series to valve or valve brushes. Closed 
solenoid provides automatic On/Off and fluid control. 


Electric Chain Oiler Reservoirs—Adjustable needle valves set drip feed rate. For automatic 
operation, wire normally closed solenoid across machine starting switch. Feeding stops when 
machine is turned off. Include 1.5" x 0.38" nylon brush. 


Unit Height w Mfr. Item 
Bowl Cap. from Mount (in.) (in.) Model No. 
ico 
- Opto-Matic Constant Level Oilers - Glass Reservoirs E 
2502 4 Ain 2%in 30002 5J677 
402  9in 2 As in 30003 6Y849 
8 02 5 17s in З Ys in 30005 6Y850 
— 46 — —— 6 "is in 4 Vs in 30010 6Y851 
_Opto-Matic Constant Level Oilers - Bu Butyrate | Plastic Reservoir Е-Е RI 
= ee (у: Ac in 2 Vic in 30064 5LA36 
_Opto-Matic Closed System Oiler р 
- 4 02 Е 7 116 in 2 17е іп 30203 5J682 
Watchdog Closed System Oiler _ 
га 407 6 іп 3% in 31825 5JG85 
Wire Guards 
Fits Oiler 6Y849 and 5JG82 30013 5JG79 
Fits Oiler 6Y850 and 5J683 30016 5JG80 
Fits Oiler 6Y851 Oiler 30020 5JG81 
“Ldi Industries 
 hir/Oil Reservoir р ш a 
47 cu-in/gal 8 Mis in 2in A/OR2053-3 1U550 
Full Flow Electric Reservoir " tee 
1qt 8 As in = REF154-2€ 1U692 
Electric Chain Oiler Reservoirs n А ae 
1 pt 7in = REB308-N-4-26 1U755 
iat 8 7s in — REB309-N-4-26 
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1YMV8 1U585 
Desiccant TRICO LDL 
Breathers 


= Max. operating temp.: 200°F 

a ABS plastic/acrylic construction 

Protect and extend service life of industrial equipment by 
keeping damaging moisture and particulate contamination out. 
Use silica gel technology to adsorb moisture inside equipment 
with a color indicator to show when replacement is needed. 
Dual, antistatic 2 micron filter system collects airborne 
particulates to reduce sludge buildup in the fluid reservoir. 


PRESSURE/VACUUM BREATHER 


Allows excess pressure to vent as heat builds up in sealed pres- 
sure systems. 20 micron bronze filter. Steel body with aluminum 
top cap. Buna N seals. 


Top Cap Thread Mfr. Item 
Туре Dia. (in.) Н Size Brand Model No. 
esiccant Breathers 
in ; ale Friction Fit rico 
Sin 925 1 Маје Friction Fit Trico — 3910 2 2 ШІ 
0108 Р 


fi 
Trico 
Ldi Industries PRV201-03 10585 


l : / 
7 3Win 3.05 УДРМ 
Preece Breather 

— 1%in 2416 29-18 


В 
Automatic Lubrication Pumps 


Electric pumps provide automatic and reliable lubrication. For 
use on milling machines, injection molding machines, punch 
presses, and many types of industrial equipment. 110V stan- 
dard. 5JG49 has digital control for time intervals and amount of 
lubrication per cycle. 


Ld йшй ranis Fur | пеп 
ize шіри etween Сус es Mo ode 0. 
30m Mis  PE1902-10 Бы 
min Min. -1202- 
2L 36 cc Per Cycle, - 1 min Min. — PE-1202-15 — 50646 
justable 30 min Min. РЕ-1202-30 5JG47 
60 min Min. —PE-1202-60 5J648 
3.33 cc per Second, " PME 
3L Variable Delivery Time Adjustable PE-3003 5JG49 
of 1-999 Seconds 


LUBRICATION Scan. Order. Done. =S 
Liquid/Oil Gages, Vents & Sights Details on page A1. 


LD Industries 2) Max. 
g i Sight i Mfr. 


Pipe Hex Operating 
Thread Dia. (in.)Dia.(in.) — (psi) Body Model No. 


tow — Liquid Level Sight Plugs/Checks ses 


Pressure | . 14-11% T%ein 1%in 25 Solid Brass. LSP151-07-01 10919 
1U915 Сап be used as an observation window to check burner Hig Fr Pressure Fused Sight 

à : : uud 0-1 Asin ‘Asin 1,750 Steel LSP51-04  1U923 

flames, gears in motion, and relay or switch operation in sealed -“%- 14 Жіп Vin 1.500 Steel LSP51-05 — 1924 

housings. Allow visual inspection of fluid levels in gear boxes 1-117 "Vin 1%in 1,250 Steel LSP51-06  1U925 

: 2 А 10-119 iin 1%in 1,000 Steel LSP51-07 10926 

or reservoirs. Low-pressure sight plugs feature stainless steel — 17-11-17 174&in  2in 750 Steel LSP51-08 10027 

reflector to aid viewing of dark fluids. Solid brass body, clear 2-11? 1%in 2%in 500 Steel LSP51-09 10928 


А . S Low Pressure Sight Plug 
glass sight, and Buna N seals. High-pressure sight plugs have 7-14 Asin Zin 100 SolidBrass LSP151-04-01 10916 


a fused heavy alass window. Steel body with electroless nickel 7-14 п 1%in 60 Solid Brass 15Р151-05-01 10917 
deas ^ y g'a 5 s 1 erhody e p C 36-18 Ac in 34 in 100 Solid Brass LSP151-03-01 10015 
plating. Open view (no reflector). 1-1174 uin Tt Zein 60 Solid Brass LSP151-06-01 10918 


Кои Ж 10-11% 17віп 2in 25 Solid Brass 15Р151-08-01 10920 
Note: Not intended for steam applications. 2-17% “Тіп 2%in 10: Solid Brass LSP151-09-01 10921 


Liquid Level Gages i LD 
= Aluminum construction RIGID PLASTIC Vented Oil Gages 


А I 
with Buna N seals SIGHTS i = Brass construction with Buna N seals 


PIPE ADAPTERS Provides wide-angle Gages provide quick, visual inspection of fluid levels in gear 
Ys" NPTF brass pipe adapters for viewing through . boxes and bearing housings. Protective gage shield rotates 
mounting in heavy-wall tank or weld tough, break-resistant for optimum viewing. Glass sight. Short and long elbow gages 
spuds on reservoir walls. Borosilicate transparent cylindrical may be disassembled on site, elbow alone installed, and gage 
sight glass with red line on white nylon sight. /2-20 UNF reassembled. Union coupling gages provide a convenient 


ж.) 
ж 


background. thread. break point. 
NEEDLE VALVES Sight Base Mfr. Item 
DIAL THERMOMETERS Gage body may be gett in.) й Square (in.) Mounting Thread Model No. 
Dial probe thermometer series gage Di ROSE 
: 2 Ain Тіп TA NPTF 6404-2 10593 
features highly accurate protected acad ud Sin Tan ANPTE 64052 — ПВ 
sensing element. Stainless steel : ТҮ in h E 
= 4 - 1 7 NPTF 6421-4 10596 
dial thermometer: 136" dia., 50° to bas 1. Long Elbow а : 
300°F. 72-20 UNF thread. Borosilicate 01 Vaives, 72 | 4 Ain in cles es нын Пі 
sight glass with red line on white thread. Borosilicate ; Union Coupling = i 
background. sight glass with red line 2% in Tsin Vi NPTF G655-2 1U608 
Max. Max. on white background. sc и min Ya Male NPTF 0657-2 5HD47 
Mounting Operating | Operating Mfr. Item 4 Vin Th in % NPTF 6901-4 10614 
Самат (in.) (psi) Temp. (°F) Model No. Vented 
ipe Adapters Y i Tei 1 = 
esi 290 ps)  250°F — G607-05-A-1-2 10929 п em Hana ЕІ2 Bana "eh 
біп 290 psi 250 °F G607-06-A-1-2 10930 4A in Ts in 35 NPTF 6307-3 5HD43 о ow 
9 in 290 psi 250 °F G607-09-A-1-2 10932 Ріре Wei 1 г with Drain 
Ы р ЕШ 7 Male NPTF G321-4 5HD44 
== cmm psi 250 *F G607-12-A-1-2 10933 Adapter 7%in ein 7 Male NPTF  0323-4 5HD45 1U614 
біп 125 psi 250 °F 6615-05-А-1 10935 10930 
Ое БЕ ЕЕ ш 
Ш si Ы -12-А- Р Е 
Rigid Plastic Sights д L DIL 
$5— — 193. e — 86805] Ой 
in psi Ы -05-А- 
12 in 125 psi 225 °F G613-12-A-1 10943 Vents 
Needle Valves 
12in 270 psi 250 °F G608-12-A-1-4 10944 FILTER VENTS 
18in 240 psi 250 °F G608-18-A-1-4 10946 | | 
24 in 210 psi 250 °F G608-24-A-1-4 10947 Relieve excessive pressure from gear- 
30 in 185 psi 250 °F G608-30-A-1-4 10948 boxes. 40 micron filter element. Steel 
and zinc construction. 
LD Industries > PROTECTED VENTS 


Provide a labyrinth air path to restrict 
direct entry of dirt and moisture to reser- 
voir or gearbox. Aluminum construction. 


RELIEF/FILLER VENT PLUGS 
Dual-purpose relief or filler vent plugs 
can be used for gearbox housings and 


Flow Sights 


= Brass construction with Buna N seals 
Can be used in vertical or horizontal fluid 
lines to observe fluid flow, condition, or 
clarity. Borosilicate glass sight window. 


Female x female PTF. Models with nylon С hearinas'to eliminate excessive pressun 1U573 
ball indicator aid viewing of dark fluids іп Inline Double Wide View 2. a м 1. du Е 
dim light conditions. Window 1U903 a 
9 . -— 1U892 Plated steel and brass construction. 
Note: Not intended for steam applications. 
Dia. қ Мах. Thread Dia. Hex Overall Mfr. Item 
. Hex Sight Overall Operating Size (PTF) Head (in.) Length (in.) Model No. 
Pipe Flats Length Length psi e Mfr. Item Filter Vents 
Thread _(in.) (in.) (in.) 150°F Model No. Va 34 in ШЕЛІГІ FV102-S 1U566 
Inline Double Window Flow Sights UA Te in TVs in FV104-S 10568 
лар 52 em ERI in Eid pst ibn 108 Thread Top Cap Base Overall Mfr. Item 
Д 4 in ^s in & in psi r қ 1 В 
= Kann : " m» J тп a ип 345 psi Fi55 10895 ТО ы pia. (in. ) Square (in.) Length (in.) Model No. 
inline Double Window Flow Sight with Nylon Ва! ы н : 
W-18 Жіп 1 йеп 3 іп 435psi F152-0t 10897 % Yin Je in ihin AVIOT 1U569 
1-14 їйїп iin 1 in 380 psi F154-01 10899 b un E іп 1 “0 AS 10570 
31-14 Тіп T%in 5% in 345 psi F155-01 10900 т туд ЖҮ. EZ АЯ ШЕТ? 
бош Tow Flow Flew Sights with Nylon all % 160 150 ҒО51-06-01 10910 Thread D Т 0 il т Mf It 
-1- біп -06- rea ia. Hex vera r. em 
Wide View Flow Sights with Nylon Ball Size (PTF) Flats (in.) Length (in.) PSI Model No. 
Acid 14m 1309217 For 05-01 —1U94 — | нарт. отш TE T5. PRV?2 10573 
A — = 4 in -05- 4-1 ^e in біп - E 
1-11-1/2 = = 4 іп 130 @ 212 F301-06-01 1U905 38-18 Ye in 1%ein 1-5 PRV103-2 1U577 
2464 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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LubeSite’ (WESTWARD 
Grease Feeders 


Mount in any position. Spring tension 1 to 2 psi; 
Ye" NPT. Include extra light and heavy springs. 
Activation is immediate and can be used with any 
NLGI 0 to 4 nonseparating grease. 


Polycarbonate—Use all-polycarbonate for 
minimal vibration operating conditions. Units with 
metal base are for dynamic and vibrating condi- 
tions. Units with corrosion-resistant metal base 
can be used in chemical and food processing. 

= Temp. range: -10° to 250°F 


High Temperature—Borosilicate glass, stainless 
steel cap, and temperature-resistant Viton® seal 
construction. 

= Temp. range: -10° to 450°F 


Lubeline™ Remote Grease Refill Kit—Allows refill 
of hard-to-reach sites. Works with all polycarbonate 
and high temperature grease feeder models. 


H Dia. Mfr. Item 
Бар, (oz.) (іп.) (іп.) Brand Model No. 
All Polycarbonate 
2 02 4 ys in 2%іп X Lubesite 205 6Y734 
6 02 6in 3in Lubesite 260 5HC15 
Polycarbonate with Metal Base 
02 h in ^in Lubesite 302 6Y735 
2 02 4 ys in 2%in_ ^ Lubesite 305 6Y736 
6 02 6in 3in Lubesite 360 6Y737 
Polycarbonate with Corrosion-Resistant Metal Base 
02 3%in 1%іп  Lubesite 6Y738 
2 02 4 ys in 2%іп ^ Lubesite 505 6Y739 
6 о2 біп Зіп Lubesite 560 6Y740 
High Temperature 
02 7¥%in  3Y^in  Lubesite 704 6Y741 
Mfr. Item 
Item Includes Brand Model No. 
Accessories — 3 
equired Fittings an 
Бетон Grease 10 Feet of High Pressure © Lubesite 900 6Y742 
Polyethylene Tubing 
Grease Refill Kit Tube with All Required iil Westward — 35РС05 


Grease Dispensers TRICO 


Microprocessor-controlled, prefilled dispensers 
apply a precise flow of grease to critical machine 
parts. Easy-to-read LCD. 


Streamliner® V—ldeal for industries where high 
moisture, accelerated temperatures, and other 
contaminants are present. Operating pressure of 
80 psi. 6 variable dispensing rates: 1, 2, 3, 6, or 
12 mo., and purge. 


Streamliner® M—Antivibration, break-free 
design allows unit to be deactivated and adjusted 
as necessary. High operating pressure of 280 psi. 
Up to 8-point lubrication capability. 6 variable 
dispensing rates: >, 1, 2, 3, 6, or 12 mo. Service 
packs with grease pouch, battery pack, and cover 
sold separately. 


H 

includes Capacity NPT (in.) 

Streamliner® v E ae 
Exxon UnirexR EP2 Grease Те? ES 2, ERAT 
Mobilith FM 222 Grease 250cc Ж 6 in 
Mobilith SHCR 220 Grease UTENTE 
Mobilith SHCR PM 460 Grease oe Eod 
" 12555 Ж ЕЕ 
Mobilith SHC 100 Grease 250 B A Jn 
i cc 8 8n 
Mobilith XHP 222 Grease 550 cc y Sin 

H 
Description Capacity NPT (in.) 
Streamliner® 

Dispenser 250 cc 38 8 іп 
Service Pack, Exxon Unirex® EP2 250cc — — 3in 
Service Pack, Mobilith FM 222 250сс — 3in 
Service Pack, Mobilith SHC®) PM 460 250cc - 3in 
Service Pack, Mobilith SHC® 220 250 cc — 3in 
Service Pack, Mobilith XHP 222 250 cc — 3in 
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Mfr. 
Model 


33334 


Item 
No. 


LUBRICATION 


Grease Dispensers, Feeders & Reservoirs 


LD Industries 2 


Reservoirs 


= Aluminum construction and Buna М seals 
= Max. temp: 140°F for polymer 
bowls, 180°F for borosilicate glass 
bowls (except RDF Series) 
» Ratings at atmospheric pressure 
(except where noted) 


Break-resistant, transparent polymer bowl 
allows full 360? view of fluid. 1U623, 1U669, 
and 1U671 have borosilicate glass bowl, 
enhancing fluid compatibility and thermal 
shock resistance. RDB300, R100, RDF, and 
RFF100 Series disassembles for cleaning. 


RDB300 Series Manual Control Chain 
Oilers—Visible drip rate. On/Off toggles do 
not affect previously set feed rate. 1.5" x 
0.38" nylon bristle brush can be trimmed. 
= Max. temp.: 250°F for nylon brushes 


R100 Series Gravity Feed Reservoirs 
without Flow Control—For use as makeup 
or replenishing reservoirs. Self-closing snap 
lid filler caps. 


RCL Series Constant Level Reservoir— 
Automatically maintains oil levels in bearing, 
pump, or gear housings. Large surge capac- 
ity. Bottom outlet can be used as drain. Side 
or bottom mount. 

= %" PTF air vent 

= V?" NPTF outlet 


RDF Series Drop Feed Reservoirs— 

Dispense oil by gravity from reservoir bowl 

through adjustable needle valve. Feature 

vented sight chamber, adjustable metering, 

toggle shutoff, and self-closing filler cap. 

= 1500 SSU max. viscosity 

= Pipe thread/NPTF, except 1U680 is 
straight thread/remote mount 

a Fluid temp.: 250°F for glass bowl 


REO Series 
1U669 


REM Series Multiple Feed Electro 
Reservoir—Automatically controls full 
flow of lubrication from a single reservoir 
to 2 locations. Adjustable needle valve 
controls drip feed rate. 

= 120V/60 Hz, 1-phase solenoid 

= Class B molded water-resistant coil 


REO Series Automatic Solenoid- 
Controlled Lubricators—Provide 
controlled lubrication through a needle 
valve. 

= 120V/60 Hz, 1-phase solenoid 

= Class B molded water-resistant coil 


RFF100 Series Full Flow 
Dispensers—Use as central dispensers 
for lubrication systems. Oil can be shut 
off manually. Vented, self-closing snap 
lid filler cap. 


RVP Series Air-Operated Reservoir— 
Allows accurate spray pattern adjustment 
while applying lubricants. 
= 40-micron filter 
= V4" NPTF air inlet/outlet 
= %" NPTF oil to valve 
= Max. inlet unregulated air 
pressure: 125 psi 
= Max. regulated air and 
fluid pressure: 30 psi 


Bowl H Mounting Mfr. Item 
Capacity Bowl Dia. Bowl Material UnitHeight — (in.) Thread Model No. 
RDB300 Series Manual Control Chain Oilers 
9 oz 3in Polymer — 58-18 RDB306-N-4 1U745 
1 pt 3 Фіп рс ymer 8 іп — 38-18 RDB308-N-4 1U747 
T 471 olymer 995 in — 38-18 RDB309-N-4 10748 
Ri т eries Gravity Feed m without Flow Control 
Tin Polymer 3 V R151-01 1U625 
! Е 2% in Polymer 5% 5 Ж in yr R107-02 1U636 
12 02 3in Polymer 6 в — JW R109-03 10639 
Tat КЕД Polymer 7 19e — W R111-03 10643 
1 gal 5 in Polymer 154 — үлі В113-04 10647 
RCL aries Constant Level Reservoir 
Glass 6 ie — VAI RCL313 1U623 
RDF Series Drop Feed Reservoirs 
1 іп Polymer 4 s in — V RDF101-01 1U648 
75 02 T3 in Polymer 5% — yr RDF103-02 1U650 
502 2 Vin Polymer d % — 36" RDF105-03 1U652 
902 Зіп Polymer 7% — Ув" RDF107-03 1U653 
3 ^in Polymer 8 c in — %' RDF109-03 1U657 
1 3VWin Glass 8 Hein = Ув" RDF109-13 1U669 
3 in Polymer 9% = ж RDF109-04 1U658 
p 1 1 1 
3 “іп Polymer 8 ein = 38-18 RDF109-08 1U680 
1 КЕД Polymer 10% — VAI RDF110-04 1U659 
4 4 Vain Glass 10% VAI RDF110-14 10671 
05 gal 5 іп Polymer 12Y6in 12 Vein y RDF111-04 1U660 
REM Series Multiple Feed Electro Reservoir 
%-18 БЕМ154-02-5 10725 
ве Series Automatic Solenoid Controlled Lubricators 
Polymer Тіп Тіп %-18 REO155-26 10699 
H Polymer 8 Asin 8 As in 38-18 RE0156-26 10700 
RFF100 Series Full! Flow Dispensers 
1 z 3in Polymer 6 75 — 58-18 RFF101 10683 
4Tiin Polymer 9% — 36-18 RFF104 1U686 
AVE Zim Air Operated Reservoirs 
1 gal 19 — 34e -24 RVP103 1U764 
Accessories 
Spray Valve for Use with No. 10764, Flat Pattern SV101 1U766 
Spray Valve for Use with No. 1U764, Round Pattern SV102 1U767 


HYDRAULICS Scan. Order. Done. 
Jacks & Pumps Details on page A1. 


Industrial-Duty 
Bottle Jacks 


= Steel construction 

= Blue enamel, air-dry finish 

= Include handle 

Protects hydraulic system from over pumping. 
Hard cast iron steel construction and heat- 
treated extension screw saddles on 2- to 20-ton 
models. Precision-machined release valves ЕМЕНРАС.? 


provide positive load control оп jack descent. Hand and Foot Pumps 


Wide base provides better stability and strength. : г) А і е " . 
Steel construction, except where indicated. 2-speed ^ be operated in horizontal and vertical position with 


Gavel eee ae ee liam models have high flow at low pressure and low flow at pump head and oil outlet facing downwards. 
A E 13 п 32С58 mgher pressure; Al units are snipped. ИШ oil, Ultra-High Pressure—Allows for a faster fill and 
4 ton 5 in 8%in 15%in 327650 : : Ы А dee 
6 ton 5 %in 8 A in 16 % in 37660 Lightweight—Designed with handle lock and for reduced cycling time. Feature a large release knob that 
8 ton біп 8/5in 17%in 370601 easy portability. Durable glass-filled nylon reser- allows improved control of pressure release. Aluminum 


3 Yin біп 1094 in 37056 


12 ton БЛП j34in 187іп 37662 voir, nylon encapsulated aluminum pump base for construction, except for ultra-high pressure stainless 
оюп SAn 6%in Xin 327057 maximum corrosion resistance, and an internal pres- — steel fittings. 
6 in 9%in  1896in 37663 i i қ T , 
We a мш Ы | (yal yaya tr costae 800909405 уаще Foot Pump—Conpac uit еме 
cylinders composite construction, with steel frame, internal 


pressure relief valve, and large foot-pad release for 
Ultima Series Steel—Pumps operate with reduced controlled return. Foot pedal lock allows for greater 
handle effort and an ergonomic grip for less operator ^ portability. 

fatigue. Vent-free reservoir eliminates spills and inte- 
gral reservoir over pressurization protection. The quick 
grip handle allows for easy transport. 


Repair Kits—1ANV4 includes screen and all related 
balls, washers, O-rings, gaskets, retaining rings, 

and pins. 1ANV5 includes filter assembly, screen, 
Low-Pressure—Feature external load-release valve, inlet adapter, and all related O-rings, balls, washers, 
and internal pressure-relief valve for overload protec- gaskets, and springs. 

tion. 460557 and 466560 pump oil both forward and 

reverse handle movement, improving overall efficiency. 

Ideal where mounting space is restricted. 46561 can 


3PCT3 


Max. Displacement Per Stroke Max. 
No. of Reservoir Press. Max. Press. Handle Port Mfr. Item 
Description Stages Сар.  1stStage 2ndStage 1stStage 2nd Stage Effort Size Model Мо. 
Hydraulic Hand Pumps 
Single-Acting _ 
20 cu in = 10,000 psi = 0.05 сиіп 72 У іп NPT Р141 18Ү532 
Screw Jacks 55cuin  — 10,000 psi — — Qibcuin 85lb %inNPT P391 460558 
jc x iohtweight 20cuin 200psi 10,000 рѕї  0.22cuin 0.05 сиіп 78 Vain NPT P142  6W461 
Ductile-iron housing. Serrated, drop-forged steel ad E] cu in 200 psi TUO psi 042 cu in 15 cu in Ed z ДТ. DEUS TP 
cu in psi ,000 psi cuin 0.15 cuin & in 

load cap accepts steel-bar handle (sold sepa- 155 cuin 400psí 10000psí —24cuin 0.15 cuin 951b in АРТ P802  3KD31 
rately) at any of 4 angles to vary the lifting force. 47 cuin = — 10,000 psi — 0.15 сип iiilb %inNPT P39 7480 
41 cuin 200psi 10,000 psi {cuin 0.15 сиіп 88 ЭіпМРТ Р77 4YDY5 

Lifting Lifting Ht. (in.) Base Saddle Ultima Series Steel 134 сиіп 500psi 10,000 psi {cuin 0.15сиіп 77 Yin NPT Р80 47481 
Cap. Size Size Mfr. Нет 249 сиіп 500psi  10,000psi  0.99cuin 0.1 i ЭіпМРТ P801  4YDY6 
(tons) Min. Мах fin) (in. Model Мо. 453 сиіп 200psi  10,000psi  7.69cuin  0.29cuin 11015 35inNPT P462 4РИ57 


Jin 13 іп 2758 50/56 3PCT3 22 cuin 2,850 psi Yin NPT P18 18Ү533 


гәгәгә (по) 44 4 nonno nonno һо ping po] 
[m 
o 
= 
5 
e 
EX 
есе 555555 oS 


12ton 11 іп 17%in 5.5 24 5Л58 3PCT4 -P 200 cu in 2,500 psi — 0.58 cu in — 60 Vein NPT Р25 466557 
15 %in 25%in 6.25 20 SJ1512 3PCT5 шыны 200 сиіп 5,000 psi = 0.29 cu in = 601b Яіп МРТ  P50 460560 
їїйїп 164іп 6 230 60208 3PCT6 50 cuin 3,000 psi — 0.25 cu in — 61 36inNPT  P51 1466561 

20ton 1394in 20%in 6.5 3% SJ2010 3PCT7 Ultra-High Pressure 60cuin 200psi 40,000 psi  0.99cuin 0.37 сиіп 10610 34-16 UNF P2282 4YDY4 
15%in 24%in 6.75 34 5.0012 3PCT8 Double-Acting 

in 17 йіп 65 3% 50258 3PCT9 Lightweight 155cuin 400psi  10,000psi 24cuin 0.15 сиіп 95 Yin NPT P842 460563 
24%юп 17іп 25 Vin 725 3й 542512 3PCU1 Ultima Series Steel 134 сиіп 500psi 10,000 psi 1 сшіп 0.15 сиіп 77 36inNPT Р84 1466562 
23in 37 иіп 85 3% 5.2518 3PCU2 453 сиіп 200psi 10,000 рѕї  7.69cuin 0.29сшіп 1101b іп МРТ P464 466559 
Mtr. Item Hydraulic Foot Pump 
Description Model No. Single-Acting 
Steel-Bar Handles Lightweight 2 38cuin 200psi  10,000psi  0.69cuin 0.15 сиіп 9316 %inNPT P392FP 2RV20 
For 12 Ton Units SLB24 3PCU3 Repair Kits 
For 20 Ton Units SLB35 3PCU4 Hydraulic Hand Pump Repair Kit for 42480 P39K4 ТАМУ4 
For 24 Ton Units SLB42 3PCU5 Hydraulic Hand Pump Repair Kit for No. 6W462 P391K2 1ANV5 
2466 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HYDRAULICS 
Pumps 


Electric Pumps 


ENERPAC Ø 


a 115VAC, 50/60 Hz 
a %" NPT fluid port 
Universal motor, except 6BU67 has induction-type motor. 


Z-Class—Heavy-duty bearings with steel reservoirs. 
6BU67 includes low-voltage pendant with sealed 
Switches. Designed for extended cycle applications of 
more than 1 hr. 6BU65 and 6BU66 are designed for 
intermittent use under 1 hr. 26VY45 features backlit 
LCD with built-in hour meter and diagnostics. 


Portable—2-speed operation. Pumps start under full load. 
Designed for intermittent duty-cycle. 26VY57 is double-acting. 


Reservoir Capacity Oil Displacement @ Mfr. Item 
(cu.-in.) gal.) 100 psi 10,000 psi Control Valve HP Model No. 
Portable 

115 0.5 200 cuin/min 20сшіп/тіп 2 Position, 3 Way 0.5hp — PUJ1200B 41075 

122 0.5 200 cuin/min ^ 20 си іп/тіп Dump 0.5hp — PUD1100B 466554 

231 1 200 сиіп/тіп 20 cu in/min Dump 0.5 һр X PUD1101B 460555 

231 1 200 cuin/min 20сшіп/тіп 2-position, 3-way, For Advance/Release of Cylinder 0.5hp ^ PUJ1201B 57145 

231 1 200 сиіп/тіп 20 си in/min 3 Position, 4 Way 0.5hp — PUJI401B 26VY57 
Z-Class 

462 2 450 cu in/min X 40cu in/min Remote 3 Way/3 Position 1 hp 2Е33085В 6BU67 

462 2 700 cuin/min ^ 60 си in/min Manual 3 Way/3 Position 1./hp ZU4308MB 6BU65 

462 2 700 си іп/тіп 60 си in/min Manual 3 Way/3 Position, With LCD Display 1./hp ZU4308LB 6BU66 5ZL45 

462 2 700 си іп/тіп ^ 60cuin/min 3 Position, 4 Way, Remote, Tandem Center 1.7 һр 70440858 26VY45 

Air Pumps ENERPAC 8 


» Max. pressure: 10,000 psi 

» V4" NPT air inlet 

и 3$" NPT fluid port 

a Include swivel air coupling on air intake port 


Z-Class Pump—High-efficiency 2-speed pump offers 
higher oil flow, higher bypass pressure, and a larger-capacity 
oil reservoir with sight gauge. Includes carrying handle and 
manual valve. 


Turbo Il—Pumps start at extremely low pressure. Reinforced 
HD reservoir. 76 dBA. 


Hand- or Foot-Operated—3-position treadle for cylinder 
advance/hold/retract. Can be used in all positions. 42482 
includes built-in carrying handle and base mounting slots. 


XA-Class Foot-Operated—2-pedal design features vari- 
able air flow and fine metering, with high oil flow. Externally 
adjustable pressure valve. Pedal locks. Include ground screw 
for improved ATEX explosion safety. 


Reservoir Capacity Oil Displacement @ Operating Air Consumption Mfr. Item 
Т ріп.) (gal.) 0 psi 10,000 psi Air PSI (SCFM) Built-In Model No. 
urbo 11 
127 95 48.00 си іп/тіп 5 cu in/min 125 8 Pressure Relief Valve PARG1102N 466553 
0.54 60.00 cuin/min — 1O0cuin/min 4010125 12 Internal Pressure Relief Valve ^ PATG1102N 12907 
230 1 60.00 си in/min — 10 cu in/min 125 12 Pressure Relief Valve PAMG1405N 466552 
Mand ar Foot, It d 60.00 cu in/min 10сшіп/тіп 4010125 12 Internal Pressure Relief Valve ^ PATG1105N 57144 
and or Foot Operate: 
36 0.15 40.00 cu in/min 8 cu in/min 60 to 120 9 Pressure Control Valve PA133 42482 12907 
- 80 Р 0.15 40.00 сиіп/тіп 8cuin/min 6010120 9 — PAT150 18Ү534 
-Class Pump 
УК E " нарга " 850.00 cu in/lmin — 80 cuin/min 6010100 20 to 100 Pressure Relief Valve ZA4208MX — 1MTF4 
-Glass Foot Uperatet 
61 0.26 120.00 cuin/min — 15 си in/min — 30to 125 10 to 35 Pressure Control Valve XA11 2LML7 
0.26 120.00 cuin/min  15cuin/min 3010125 10 to 35 Sight Gauge ХА116 18Ү553 
122 0.52 120.00 cu in/min — 15 си in/min 3010125 10 їо 35 — XA12 18Y554 
0.52 120.00 cuin/min  T5cuin/min 3010125 10 to 35 Sight Gauge ХА126 18Ү555 
SUXAS Cordless Hydraulic Pump ENERPAC.@ 
= Max. pressure: 10,000 psi 
ENERPAC.@ = 2 HP А 
А А Portable hand pump with powerful 28V lithium-ion 
Air Hydraulic Work battery delivers exceptional speed and run time. 
Holding Pumps Bladder reservoir helps prevent contamination and 
= Operating air: 50 to 125 psi allows pump usage in any position. Features direc- 
: a : Pa to 5000 psi p tional control valve, safety lock, and On/Off switch. 
5 КОШЕ. y" NPT. Use in remote locations without access to power or 
2 AE ; я indoors where trip hazards аге a concern. Includes 
= Hydraulic-to-air ratio: 45:1 (3000 series); 60:1 (5000 series) ШІСІ Men ae 2 1. and carrying 460543 
Pumps have on-demand stall-restart operation and generate hydraulic pressure strap. Compatible with all Enerpac® hydraulic tools 
by using air pressure. Feature adjustable pressure relief valves. D03 valves are and small to medium cylinders. 
required for proper operation; sold separately at Grainger.com®. Swing and ЕДЕНДЕ Oil Displacement Мт TM 
Threaded Body Cylinders are available on Grainger.com®. Сар. (да!) _ G'100psi _ G 5000 psi — Control Valve Model No. 
Reservoir Oil Cap. Oil Displacement Мі. Item 0.52 125 cuin/min 20 cuin/min On/Off Trigger — XC1202MB 460543 
Сар. (gal.) (си. іп.) @Opsi_ © 5000 psi Includes Model No. 
3000 Series — н а ENERPAC. Ø 
127  '«U*U Cl 20cuinmin 92006414 PACG5002SB ^ 5ИХАВ = A 
in/min Bracket 
0.65 LA ТШ = Gaugeand  PACG30025B — SUXAS s Hla 
127 18000 cu = 003 Valve pasg3002sB ^ sUXCI or olding Fumps 
um Manifold » Max. pressure: 5,000 psi 
i и р, : Р НЕН 
462 ути Gauge АСЫ Баз: :iRUXAR Use to pressurize palletized hydraulic fixtures that 
180.00 2 Stati 
2 462 inimi. — Manifold PACG30S8SMB2 5UXA7 have single-acting clamps. 115VAC; 50/60 Hz. 5UXC5 
462 bus CU 99 cu in/min re va 5 PASG30S8S  5UXC2 is a 2-stage, submersible single-acting pump. 115V. 
5000 Series т е 5UXC6 has an adjustable pressure switch to control 
0.65 пот 1200000 20cuinmin  DOSVAM? рд50500258 — SUXC3 pump shutdown at pressure. 
462 mn 20 cu in/min Gauge РАС050585 5UXA9 Cap. (gal. @ 100 pe 000 psi Control Valve Modal M 
120.00 cu in/mi 2 Station 200cuin/min ^ 25cuin/min Dump WUD1100B 5UXC7 
2 462 niin 20 cu in/min Manto d РАСС50585МВ2 5ИХСО 0.5 200 e iin 25 m inn Dump and Hold 170072008 SUXCE 
-00 cu | " aive cu In/min cu in/min ump 
462 nmin — ?20cuin/min — my РА5650586 50ХС4 15  -—[50cuinmin —40cuin/min Manual 2 Position 3 Way WES1201B SUXCE 


2467 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


HYDRAULICS Scan. Order. Done. =F 


Cylinders Details on page A1. Ba 
. Standard Hydraulic Rams ENERPAC @ WESTWARD 
Extreme Environment Rams—Nickel- High Cycle Rams—Mounting config- Low Profile Rams—Feature low height when 
| plated to resist corrosion in extreme urations allow them to be attached to fully retracted, allowing them to be used in tight 
Же environments. Viton seals are heat- and fixtures. or confined spaces. 
» airaa 
chemical-resistant. Lightweight Rams—Made of alumi- Low Profile Hand Jacks—Feature an inte- 


4PU62 


General Purpose Rams—They havea num so they weigh less than standard grated pump and handle for manually lifting 
maximum working pressure of 10,000 psi. steel hydraulic rams, making them heavy loads without requiring external connec- 
more portable and easier to transport. tions. Ideal for use where there are a small or 


3KD55 narrow clearances. 


Nominal Nominal Nominal 
Nominal Stroke Effective Retracted Item Nominal Stroke Effective Retracted Item Nominal Stroke Effective Retracted Item 
Capacity Length Push Area Height Series No. Capacity Length Push Area Height Series No. Capacity Length Push Area Height Series No. 
Extreme Environment 50ton 2іп 9.62sqin 4.81in RCS 62272 50ton біп 10.99sqin 11.86in НАН 23МР26 
5 ton 3in 1sqin 6.5 in RC 1MTF2 50ton 2іп 11.04sqin 6.94in ВС 57150 50ton біп 10.99sqin 11.26in ВАС X 4PU62 
{Oton 2іп 225sqin 478in АС 1MTF1 50ton “іп 11.04sqin 8.94in ВС 57151 100ton  4in 22.19 ѕдіп 11.86in НАН 23М№Р20 
{Oton біп 2.25sqin 975in АС 1MTE9 50ton біп 11.06sqin 13.06in RR — 23NR39 100ton  4in 22.19 ѕдіп 10.67in ВАС 23Р024 
25ton біп 5.16sqin 10.75in ВС 23МР32 50ton біп 11.04sqin 11.13in ВС 47489 100ton біп 22.19sqin 13.83in ВАА 23МР21 
General Purpose 50ton  13in 11.06 sqin 20.06in ААВ — 23NR37 100ton біп 22.19sqin 12.64in ВАС 4PU58 
5 ton Yin 0.99 ѕаіп 1.63in ВС 3KD48 50ton  13in 11.04 ѕдіп 18.13in ВС 2NWJ1 100ton  8in 22.19sqin 15.8in RAR 23МР22 
5 ton {din 0.99sqin 434in АС 3KD49 50ton  20in 11.06 sqin 28.88in ВА  23NR38 100ton  8in 22.19 ѕдіп 14.61in ВАС 23ММ94 
5 ton 3in 0.99sqin 6.5 in RC 47483 т5іоп біп 15.92 sqin 13.69in RR X 23NR40 150ton біп 35.19 sqin 13.71 in RAR 23МР23 
5 ton біп 0.99 ѕдіп 8.5in RC 47484 75ton біп  159sgin 11.25in RC 18Y538 150ton біп 35.18 ѕдіп 13.49in ВАС 23ММ95 
5 ton Tin 0.99sqin 10.75in НС 3KD50 75ton 1Зіп 15.9sqin 19.38in АС 18Y537 Low Profile 
5 ton 9іп 0.99sqin 12.75in ВС 3KD51 100ton 2іп 19.63sqin 5.56in RCS 4PU63 5 ton Yin 0.99sqin 1.28in RSM 62782 
10їоп Тіп 2.24sqin 3.47іп RCS 67066 i00ton Тіп 20.65sqin 13.69in RR  23NR28 5 ton Tin — 22in — 3CFK7 
10 ton {in 224sqin 353in АС 3KD42 100ton Тіп 20.63 ѕдіп 14.06in ВС 2NWH3 10ton 6/25іп 2.15 ѕдіп 1.08in CULP 55PT75 
ton  2in 224sqin 478in НС 42485 100401 10іп 224sqin 17.69in RC 18Ү535 10 їоп 13/50in 2.15 sqin 1.4in CUSP  55PT80 
{Oton “іп 224sqin 675in АС 62783 100ton 18іп 20.65sqin 27.06in RR 23МН27 {Oton іп 2.24sqin 1.69in RSM  3KD55 
10їоп Gin 224sqin 975in RC 47486 150ton 2in 3071sqin 7.19in ВВ 23NR31 20ton 6/25in 4.38sqin 1.26in CULP  55PT77 
10ton  10in 2.23sqin 16.13in RR X 23NR29 150ton біп 30.71sqin 15.19in RR 23NR32 20ton 7/25in 4.39sgin 1.59in CUSP 55РТ83 
ton 10іп 224sqin 1375in НС 42487 150ton 121п 33.14sqin 19.57in HCR — 444N47 20ton Жіп 4.43sqin 2.03in RSM 3К056 
1Oton 12іп 223sqin  18in RR — 23NR30 200ton біп 44.21 sqin 16.94in RR 23МН33 20ton 29/50 іп 23.85 ѕдіп 2.5in CUSP 55РТ81 
10їоп  12in 2.24 59іп 15.75 іп RC 2ММ/Н4 300ton біп 70.93 591іп 19.13 п АА 23МН34 30ton 6/25 іп 6.85sqin 1.38 іп CULP  55PT78 
{Oton 14іп 2.24 ѕдіп 17.75іп RC 2NWHS High Cycle 30ton іп 649sqin 2.31in RSM  6W466 
it2ton 8іп 314sqin 1175in RC 3KD43 ton {fin 0.7954іп 7.31in RD 18Ү543 30ton fin 6.85sqin 1.67in CUSP  55PT85 
15 ton 1іп 3.14sqin 4.88іп RC 2NWH6 4 ton Зіп _0.79sqin 9.31in Вр 18Y544 50ton 6/25 іп 12.17sqin 1.75in CULP 55PT79 
151оп  2in 314sqin 5.88in RC 3KD44 4ton біп 4.9154іп 16.69in RD 18Ү542 50ton іп 9.62sqin 2.63in RSM 6М/467 
15ton  4in 3.14sqin 7.88in ВС 57146 9 ton lin 1.77 sqin 8.75in Ар 18Y546 50ton tin 12.17sqin 2.24in CUSP 55РТ86 
15ton біп 3.14sqin 10.69in ВС 6W463 9 ton Зіп 1.77 sqin 10.78in Вр 18Y548 75ton іп 15.9sqin 3.13in RSM 57157 
15ton  8in 3.14sqin 12.69in АС 57147 9 ton біп 0.79 ѕаіп 12.31іп Вр 18Y545 75 ton lin 17.53 ѕдіп 2.38in CUSP 55РТ87 
15ton 10іп 3.14sqin 14.69in АС 6W464 9 ton біп 1.77 sqin 13.78in Вр 18Y549 100 ton 6/25 іп 23.85 sqin 2.55in CULP 55PT76 
15ton  12in 3.14 59іп 16.69in ВС 18Y536 9 ton 10іп 1.77 sqin 17.78in Вр 18Y547 100ton іп 19.63sqin 3.38 in RSM 57156 
15ton  14in 3.14sqin 18.69in АС 23NP31 16ton біп 3.14sqin 15.31in Вр 18Y540 150ton 14/25 іп 35.19 sqin 2.56in CUSP 55РТ82 
20ton іп 4.43 ѕдіп 3.88in RCS 62067 16ton  10in 3.14sqin 19.31in Вр 18Y539 150 ton %in 30.68sqin 3.94in RSM  18Y550 
25ton іп 3.14sqin 14.75 іп id 6W473 25ton  10in 4.91sgin 20.69in RD 18Y541 150ton біп 30.68sqin 3.94in НОМ  18Y550 
25 ton lin 541654іп $5.5in R 57148 Lightweight 59/100 A А p 
25ton 2in 5.16sqin 65in RC  3KD45 20ton  2in 483sqin 6.85in НАС  23NN96 200ton “п 46.28 sqin 2.72in CUSP  SSPT84 
25ton  4in 5.16 ѕаіп 8.5in RC 3KD46 20ton “іп 4.8354іп 8.82in ВАС 23ММ97 200ton 2іп 43.95sqin 6.1in ІРІ  55PP51 
25ton біп 5.16sqin 10.75in АС 47488 20ton біп 4.83 ѕдіп 10.79in НАС 23ММ98 250ton 2іп 56.27 54іп 6.24in ІРІ ^ 59PP52 
25ton  8in 5.16sqin 1275in ЕС 3KD47 30ton  4in 6.85 ѕдіп 9.09in ВАС 4PU59 400ton 2іп 8875sqin 7.01in LPL  55PP53 
25ton  12in 5.16sqin 16.75in Ri 2NWH7 30ton біп 6.85sqin 11.06in ВА 4PU60 ; 113.25 ; р 
5101—1411 56sqin 1875in RC  2NWH8 Soton —2in —10.89 511—792 п AR 23NP24 S00ton 2п sgin 75біп ІРІ 55РР54 
30ton  2in 649sqin 4.63in RCS 62068 50ton — 2in 10.99sqin 7.32in НАС 23ММ99 Low Profile Hand Jack- Westward 
30ton  8in 6.51sqin 15.25in RR  23NR36 50ton іп 10.99sqin 9.89in RAR 23МР25 5ton Yin — 16tin — 3CFK6 
30ton  8in 6.49 ѕдіп 1525in ВС 57149 50ton “іп 10.99sqin 9.29in НАС 4PU61 10ton ^in — 2.09in — 3CFK8 
30ton  15in 6.51 sqin 21.68in RR 23NR35 20ton Yin = 24in  — 3CFL1 


Premium Hydraulic 01 ENERPAC.& 
Formulated specifically Power Pump Напа Pump Oil—Medium Lifti п g S ets 


for use with Enerpac — Oil ——High viscosity index. Not for use in ENERPAC.@ |= 
pumps. Antisludge, viscosity index. power pumps. Yellow color. | Include a hydraulic hand pump, and a selection of |i 


antirust, antifoam addi- Blue color. cylinders that have different stroke lengths. - & 


" . “ 
tives included. Cylinder «ау 
Nominal Cylinder Pump Model 


2RV22 


Container Viscosity Flash Pour Mfr. Item Item 
Size Index — Point Point — Model No. Capacity Stroke Number Accessory Model Number No. 
Power Pump Oil 5t 5 to 5 in 0461 (Mfr. 6BU60 (Mfr. No. НС7206), G2535L, GA-3, HF- 2RV22 

{qt HF100 3К75 on $1091 wo P142) 100, P-142, RC-50, RC-51, RC-55, WR-5 


q 
1 gal 100 400°C -45°F  HFi0T  3KD76 
55 gal HF104 18Ү531 
Hand Pump Oil 
1 gal 105  375?F -45°F |Х101  2RV21 


Hydraulic Ram & Pump Sets ENERPAC. 2 
Hydraulic rams support heavier loads ^ spring-loaded and return the load when 
at higher psi ratings than standard pressure is released. | 


hydraulic cylinders. The manually oper- Low Height Ram & Pump Sets— 
in Б den ed and can be Low-profile rams have a smaller range 
rought to the workpiece. than standard rams. 


Standard Ram & Pump Sets— 


600462 (Mfr. — 6BUGO (Mfr. No. НС7206), C604, G2535L, GA-3, HF-100, 

10їоп *éio6in No. P-392) (810, Р-392, RC-106, RCH-123, RCS-101, RSM-100, WR:5 2RV23 
—3KD31 (Mir. Mfr. No. P-802, 6BU6O (Mfr. No. HC7206), HF-101 , G2535L, 

251on %to6in No, P-802)  GA-3, C604, WR-5, RSM-300, RCS-302, RC-256, RCH-302 28424 


Hollow Ram & Pump Sets—Feature 4YDY8 
RE ere ram with a hollow plunger and piston 52159 
loads. Single-acting antes are á rod iat oan be Usec witha tienen onal Cylind 6 acted It 
B mi rn omina inder etracte em 
rod. The manually operated pump Is Capacity Stroke Height Pump Model Number Cylinder Model Number — No. 
Cylinder cylinder portable for bringing to the workpiece. Low Height Ram & Pump Sets 
he cylinder шег liom 100п 1 ein 288m  6W462 (Mir. No. P392) 67066 (Mfr No. RCS10i) 4YDY8 
anaut, Ора РАЕН Pump Modei Number Oyinder odel number Nas APEN жш а MM NOP Qu ш 
ji a n i i ouap? (72 No my) zu Мк m mum gis LUN 7 mi in 6W462 (Mfr No. P392) 67272 (Mfr. No. RCS502) 4YDZ2 
ton In fo In r. NO. Т. NO. H T 
fun 10i 1375n SA ME No. РО 4287 (Mt No. ROI 8258 Жш т бїт б Mit No. P392) — 67270 (Mi: No: RCHAU2) 3PCYG 
25ton 4 82 ӨМ? (ie No. 7) 3046 ME Ті. ROSE. mat 30ton 2%in  7.03in  6W462 (Mir. No. i 62271 (Mir No. ERR 3PCY7 
50ton 6 vain 11.13 in 4Z481(Mfr No. P80) 42489 (Mfr. No. RC506) 57165 60 ton sm _9.75 in_6W462 (Mfr. Мо.Р3927 57154 (Mfr. No. RCH603) ЗРСҮВ 
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CAD 


5UXA1 
ENERPAC. Ø 


Workholding 
Hydraulic Rams 


Have a high cylinder force to 
position and securely clamp 
parts in high-volume applica- 
tions where tight tolerances are 
critical. 


SOLID PLUNGER 

Block-body hydraulic cylinders 
are single-acting, which means 
they provide movement in one 
direction and have an internal 
spring that returns the cylinder 
to its starting position. Long 
Stroke length allows use in 
tight spaces such as in welding 


23NP45 


HOLLOW PLUNGER 
Block-body hydraulic 
cylinders support loads 
from both ends, allowing 
for push and pull opera- 
tions that can utilize full 
cylinder capacity. They 
have a threaded collar 
and base mounting 
holes to provide a variety 
of mounting options, 
including T-slot, tabletop, 
and surface mounting. 
Single-acting cylinders 
are spring-loaded to ease 


applications. А 
рр unloading. 
Nominal Nominal Center Retracted Item 
Сараш Stroke Length — Hole Dia. Height Series No. 
Solid Plunger 
5 ton в in {in 1.63 in RW 5UXA1 
5 ton Tin Tin 4.34 in RW 5UXA2 
5 ton 3 in lin 6.5 in RW SUXA3 
5 ton 5 in Tin 8.5 in RW 5UXA4 
10 ton їйїп 1 іп 3.53 іп RW БІЛ/78 
10 ton 2 in 1 in 4.78 in RW 23NP44 
10 ton 4in Tin 6.75 in RW 5UWZ9 
10 ton 6 in 1 in 9.75 in RW 5UXAO 
Hollow Plunger 
2 ton Ms in 0.5 in 2.06 in RWH 23МР47 
6 ton 54e in 0.77 in 2.19 in RWH 23МР45 
6 ton 1in 0.77 in 3.19 in RWH 23МР46 
18 ton 1in 1.31 in 5.12 in RWH 23МР48 
ENERPAC.@ 


Heavy-Duty '. 
Hydraulic 
Pullers 

= Max. pressure: 10,000 psi 

Speed crank and mechanical adjusting screw allow fast 


contact to work before hydraulics are applied. Made of 
forged steel components. 


Master Puller Sets—Come complete with composite hand 
pump, single-acting hollow cylinder, 6-ft. hose, gauge, gauge 
adapter, and 4 puller styles (grip, cross bearing, bearing cup, 
and bearing puller). Pump and hollow ram provide precise 
hydraulic control and help ensure safe, efficient pulling. 
2RV25 includes metal case. 2RV26 and 2RV28 include 
saddle and wood case. 


Grip Pullers—Handle large components such as bearings 
and drive gears. Allow a person to handle the entire job 

and have a safety cage jaw retention system. Sets include 
10,000 psi cylinder, flat and tempered ram point sets, and lift 
plate with mounting screws. 


Note: Grip pullers do not include hydraulic pump, hose, or gauge. 


Tonnage Stroke Mfr. Item 
No. of Pieces Capacity Length Model No. 
Master Puller Sets 
10 Tin BHP1752 2RV25 
1 2in BHP2751G 2RV26 
2 in BHP3751G 2RV28 
Mfr. Item 
No. of Pieces Stroke Length Model No. 
Grip Pullers 
9 6" EPHR208 1MTF5 
10" EPHR210 1MTF6 
11 14w' EPHR213 1MTF7 
10 6" ЕРНВ108 1МТЕ8 
10" EPHR110 1MTF9 
12 14%" EPHR113 1MTG1 


HYDRAULICS 
Spreaders, Pullers & Sets 


Hydraulic Ram Spreaders ENERPAC.8 

» Max. pressure: 10,000 psi В 

RAM SPREADERS 

General purpose ram spreaders attach to a hydraulic oho 

pump to spread crushed parts, open stuck doors, or 

separate parts in automotive and industrial applications. 

LIFTING WEDGE RAMS 3PCW2 

Have one flat side and a stepped wedge on the opposite 

side for use in lifting items off the ground. The item is 

lifted in stages and cribbed (or supported) while the 

wedge is moved to the next step to lift the item higher. 55PV80 

FLANGE RAM SPREADERS 

Used to separate pipe flanges in industrial 

pipe maintenance operations. The ram is Nomina! Ti Spread —— Item 

placed between the flanges and the pipes карасу елге. Width Dil Cap. Но. 

j preaders 

are spread as the jaws of the spreader open. 0.75ton 126іп 115іп 391cuin 3KD93 
1ton 0.5 in 3.7in 0.61 cuin 3KD94 

LIFT WEDGE RAM AND PUMP SETS Lifting Wedge Rams 

Include items to perform basic lifting of low-clear- BEIM СЕС n 0.83in 4.75 сиіп 3PCW2 

R i i i ап iam opr г 

ance items. Lift-wedge rams have a jaw with a flat 7% Шет 

side for resting on the ground and a stepped wedge {Lift Wedge Ram & Pump Sets 

side that allows items to be lifted off the ground 8ton — 019in 4 = B8PV80 

in stages. The lifted item is cribbed, or supported, 18101 038 2 22 ШЕРТІП А 

between lifting steps. Sets include a lift-wedge 24ton 025іп  4iin -— 55PV78 

hydraulic ram, pump, and other accessories. 24ton — 025in 41 = S9PV78 

ENERPAC. Ø T ы 

Hydraulic Nut Splitters 

= Max. pressure: 10,000 psi 3PCW5 

Nut splitters are used to break apart Hex Size Nominal Item 

corroded or frozen nuts to free the bolt. Bolt Range Range Capacity Oil Cap. Weight No. 


Attach the nut splitter to a hydraulic pump 
to cut the nut off the bolt. Replacement 
blades sold separately, go to Grainger.com® 
and search for nut cutter blades. 


% in to 1% in 116 in to 1 


ENERPAC. Ø 


Hydraulic Pipe Bender Set 

» Max. pressure: 10,000 psi 

Accurately makes smooth, wrinkle-free bends up to 90°. 
Schedule 40-160 rigid pipe. Includes composite hand pump; 
10-ton, 10" stroke cylinder; 6-ft. 10,000 psi hose; 6 light- 
weight, heat-treated aluminum bending shoes; 2 pivot shoes; 
2 pivot pins; shoe lock pin; bending frame; cylinder saddle; 
and angle indicator. Comes in lockable steel storage case. 


Heavy-Duty Hydraulic 


Maintenance Sets 

= Max. pressure: 5000 psi 

General purpose maintenance sets are used for perform- 
ing basic maintenance tasks around a facility or worksite, 
including lifting, bending, and straightening. These sets 
include a hydraulic cylinder, hand pump, and other 
compatible attachments. 

Note: When cylinders are used with maintenance set attachments, the 


maximum system pressure must be limited to half the rated pressure 
(5000 psi). Capacity of cylinders limited to half of rated capacity. 


7 in to Ysin 34 іп їо 1546 in 
в in to іп 116 іп їо 176 in 


%e in 


17% іп їо 195 in 1%s6 in to 2 in 
1% in to 172 in 2 into 274 in 
17 in to 176 in 2% in to 2% in 


Size 


74102 


10 ton 
15 ton 
20 ton 
35 ton 
50 ton 
90 ton 


Bend 
Range (in.) Radius (in.) 


L4 
4 е oo 


1.22 сиіп 4.416 3PCW3 
3.66 сиіп 6.610 3PCW4 
4.88 сиіп 9.7 lb 3PCWS 
9.46 cu in 18.0 Ib 3PCW6 
14.64 cu in 26.0 Ib 3PCW7 

30cuin 75.1 Ib 3PCW8 
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Mfr. 
Model 


С е) 


Item 


No. 
2%108%5 5ТВ101Н 2RV32 


ENERPAC.@ 


3KD70 


Item 
No. 


5ZL43 


MS21020 2NWJ3 


3KD70 


57142 


Cylinder Pump Cylinder 
Nominal Cylinder Model Model Mfr. 
Capacity Stroke Numer Number Accessory Model Number Model 
5ton біп Vr No. No RSS) 6BUGO (Mfr. No. HC7206), GA-4,, GP-10S, P-142, RC-55 М524 
6W462 47488 
олот to 6% in (Mfr. No. (Mfr No. 6BU60 Зо (Мг. seta m gie GP-10S, 
P-392) C-256 6, 
6W462 47486 
10ton 6%in (Мг. Мо. (Mfr. No. 6В060 (Mfr. No. HC7206), GA-2, GP-10S, P-392, RC-106 MS210 
P-392)  RC-106) 
6W462 47486 6В060 (Mfr. No. HC7206), A10, A128, A129, A13, A14, A15, 
10ton 6%in (Mfr.No. (Mfr. No. A16, A18, A20, A21, Аб, GA-3, MZ1002, MZ1003, MZ1004, MSFP10 25TV41 
ries) C-106 MZ1005, MZ1050, MZ1 052, P-392, RC-106, WR-5 
6W462 47488 (Mfr. 
251on  6'Ain ШІН No CP) 6BU60 (Mfr. No. HC7206), GA-2, GP-10S, P-392, RC-256 М5220 
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HYDRAULICS Scan. Order. Done. [== 
Press Sets Details on page A1. 


14A076 


Heavy-Duty Industrial Hydraulic Press Sets and Accessories ENERPACE 
Arhor Presses—Foot mounting holes allow vertical or horizontal positioning. H-Frame Presses—Feature welded H-frame for longer life. Each includes 
Slotted back simplifies loading and unloading of longer parts. Order pump and heavy-duty steel pump mounting bracket, 10,000-psi pump, cylinder, hose, 
cylinder separately. gauge, and gauge adapter. 3KD82 and 3KD81 feature 10-ft. control pendant; 


roller head design allows side-to-side movement and cylinder locking. Presses 


C Camp Presses = СС and To ar Operational шы Уап with over 10-ton capacity are equipped with an exclusive Hydra-Lift"" bed for 


include foot mounting holes for vertical or horizontal positioning. 


adjustment. 
Bench Press—Use where there is limited space, for quick press access, or 
for smaller parts. Includes 6-ft. thermoplastic hose. Cylinder mounting adapter 
allows lateral positioning along rails. Ships with predrilled mounting holes. 
Mfr. Item 
Frame Cap. (tons) Total Height (in.) Working Height (in.) Total Width (in.) Working Width Model No. 
Arbor Presses (Pump & Cylinder sold separately) 
10 tons 16916 8.94 5.31 2.00 A310 4YDT3 
30 tons 211946 10.25 7.00 2.00 A330 4YDT4 
C-Clamp Presses (Pump & Cylinder sold separately) 
5 ton 11296" 6” 8" 2.00 A205 14A076 
10 ton 16 9' КД 3i in A210 18Y517 
20 ton 21 11% - 3% in A220 18Y518 
Frame Pump Cylinder Total Working ^ Total Working Mfr. Item 
Capacity Type Pump Cylinder troke Cylinder Type Height Height Width Width Model No. 
Bench Press 
10 ton Air Mfr. No. PA-133 Mfr. No. RC-1010 — Single Acting 25652 15% 18% 2.00 ІРА-1022 28/30 
H-Frame Presses 
10 ton Air Mfr. No. ХА-11 Mfr. No. RC-1010 — Single Acting 52" 40" 25" 2.00 IPA1220 3KD79 
10ton Manual Mfr. No. P-392 Mfr. No. RC-1010 — Single Acting 52" 40" 25" 2.00 ЇРН1240 3KD83 
10 ton Electric Mfr. No. PEM-1201B Mfr. No. RC-1010 10%іп Single Acting 52" 52" 30" 30 in ІРЕ1215 25Т061 
25 ton Air Mfr. No. ХА-12 Mfr. No. RC-2514 — Single Acting 76 — T7to54W 407" 2.00 IPA2520 3KD80 
25 ton Manual Mfr. No. P-80 Mfr. No. ВС-2514 — Single Acting 76 — 7io54W 407" 2.00 IPH2531 3KD84 
50 ton Electric — Mfr. No. ZE4420SB-N/ZE4420SG-N Mfr. No. RR-5013 — Double Acting 76 — 71048W 492% 2.00 IPE5060 3KD82 
100 ton Electric Mfr. No. ZE4420SB-N Mfr. No. RR-10013 = Double Acting 76 171042; 51 2.00 ІРЕ10060 3KD81 
150 ton Electric Mfr. No. ZE5420SG-N Mfr. No. RR-15013 13%in Double Acting 90 90" 70/7 67 8/47 in ІРЕ15065 25TU62 
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HYDRAULICS 


GRAINGER.COM Gauges, Punch & Die Sets & Check Valves 


ENERPAC. Ø 
Gauges and Gauge Adapters 


» Max. pressure: 10,000 psi, except 

466578 is 15,000 psi 
Use with all cylinders and presses. Stainless steel cases 
resist corrosion. Gauge snubbers or needle valves 
recommended for high-cycle applications. 


ENERPAC. а 
35-Ton Hydraulic X 
Punch and Punch 


Dial Req. Enerpac® Filled Connection Connection Mfr. Item Н 
Gauge Range Size Gauge Adapter With — Accuracy Size Location Model Мо. and Die Sets 
à anoo is ыл линин ға z = = vin Bottom  DGR2 22NV68 Note: Material thickness should not exceed hole diameter. 
eries, Hydraulic Force and Pressure Gauges - i — = -Di its— 
n GALEAE OR Ghed бусепп 100% — Tim Bottom СЕР 460572 | 35-Топ Hydraulic Punch ee 
— iin GAT, 542 OR 5А4 Glycerin +1 00% 7 in Bottom бЕ2бР 480574 Designed to punch burr-free holes in Include punch and 4 die sets 
to 10,000 psi. 4 in -1, GA- - ycerin -/-1.00% 5 in ottom i Yo" thick. i 
din GAT. GA? OR GAA Glycerin 7 00% in Ronen —TqI TOP MGC578 mild steel up to 1⁄2" thick. Includes (һай produce round holes Sized 
тен ain шч! ERAN GA- 4 Glycerin +/-1.00% zin Bottom 0Ғ8ІЗР 466577 | bench-mount bracket, metal storage 0.44", 0.56", 0.69", and 0.81 
eries, Hydraulic Force and Pressure auges - i 32" indi д 
0101008 psi Ain ME PER en Bottom “ӨРТІ "3HDE3 case, die changeover tools, and Ув" in diameter. Once punched, 
0 tg 15, 000 psi xi in GAT СА ОК GAA — 4/100% Уп Bottom СІР155 466578 coupler. Works with hand-, air-, and these holes will accommodate 
eries, High Pressure Gauges electric-powered hydraulic pumps. standard bolts sized ?6", ^", 
010300 psi 2 “in GA-3 Glycerin +/-1.50% TA in Bottom 025121 460564 Я А " " 
0o 600 рЫ 2 vin САЗ Glycerin +/-1.50% in Bottom —G2513L 46С565 — | = Spring return cylinder 94", and 94". 
Oto 1000 psi 27211 GA-3 Glycerin +/-1.50% VA Bottom 025141 466566 Mfr. Item 
PESOS В Se БЕ ТЕН Description Madel Mo, 
to si 5 in r cerin _+/-1.509 ^ in ottom L = i р: 
Dte cooo aa сол СА-З бус 31.509. in — Bottom “625171: 466568 gaton Hydraulic Punch FEES 
PS! 5371 = Ч T 1 505 V аша + 
2 іп 64-3 Glycerin -/-1.50% М іп ^ Center Back 025348 460570 Punch and Die Kit with Electric Pump and Hose SP35SP 25Т/51 
AA E Glycerin SCIES xn т Bottom EDDIE aS? Sid. Hole Std. Bolt Mir. Пет 
5 in = cerin -/-1.50% ^ in enter Back 62537А 466571 jon (1 178 (1 ien > 
0 to 10,000 psi 7 in GA-3 С усеп 374009, Vin Bottom 040881 3KD59 атта sats Size (in.) Characteristics Model No. 
4in GA-2 Glycerin +/-1.00% Y in Bottom 040391 57141 0.31 tin Circle Hole SPD313 3KD85 
2 іп = Glycerin -/-1.50% Yi in Bottom _ G2536L 18Ү527 : a RE 5 
0 to 15,000 psi — ; БШП 343 0.38 s in Circle Hole SPD375 3KD86 
4in Glycerin +/-1.00% / in Bottom 040891 18Y528 ET < ар C 
T Series, Test System Gauges 0.38 As in quare Hole Б549 466550 
010 10,000 psi 6 ^ in — — #050% in Bottom — T6003L 18Y551 0.44 %in Circle Hole SPD438  — 3К087 
010 40,000 psi 6 17 in — — 4505 ain Bottom Т60101 18Y552 0.44 Hin Square Hole 5Р0639 160551 
Gauge Port (M)NPT (F)NPT L Mfr. Item 0.44 x 0.75 Hin Oval Hole SPD188 1466548 
(F)NPT (in.) Fitting (in.) Fitting (in.) (in.) Model No. 0.50 x 0.75 ‘Asin Oval Hole SPD250 460549 
Gauge Adapters 0.53 hs іп Circle Hole SPD531 3KD88 
Vin 36 in іп 5.25 in GA3 3KD39 0.56 Yin Circle Hole SPD563 3KD89 
Vo in Yin іп 4.38 in GA4 3KD40 0.69 56 іп Circle Hole SPD688 3KD90 
Vin 36 in A in 2.8125 in GA1 466572 0.78 == Circle Hole SPD781 3KD91 
Yin 36 in 36 in 6.1 in GA2 3KD38 0.81 Min Circle Hole SPD813 3KD92 
) \ \ 
6W468 6W468 
ENERPAC.@) 


Needle and Check Valves 


Needle Valve—Controls cylinder speed. Can be used as a shutoff valve for Pressure Relief Valve—Add to a 10,000 psi pump or to a hydraulic system to 
temporary load holding. limit system pressure. Opens when preset pressure is reached. Repeatability: 
^ RUIT : 
Manually Operated Check Valve—lmproves safety іп load-holding appli- +3%. Includes 3-ft. line hose kit. 
cations. When closed, oil is allowed into cylinder but not back to pump. Hydraulic Split Flow Valve—Allows a single pump to independently operate 2 
cylinders. Steel construction. 
Pressure Mfr. Item 
Item Inlet Port Size Port Size Outlet Port Size Range (psi) Model No. 
Needle Valve % in NPT % МРТ 36 in NPT — V82 6W468 
Manually Operated Check Valve Зв in NPT 36 NPT ¥ in NPT — V66 6W469 
Pressure Relief Valve = % in NPT — 800 to 10,000 V152 1MTG2 
Hydraulic Split Flow Valve == 36 іп NPT — 0 to 10,000 АМ21 3PCU6 
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Wrenches, Pumps & Power Units Details on page A1. nu 
ENERPAC.@ 
Hydraulic Torque Wrench Drivers 
= Max. pressure: 10,000 psi X-SERIES SQUARE-DRIVE 
» Nickel-plated steel construction Lightweight and ergonomic with easy operation reaction arm and 
All X-Series tools are CE-ATEX declared push-button drive release. Feature extra durable manifold that 
and ship with calibration certificate. provides added safety for user. Reaction arm has large lever that 


Constant torque provides accuracy of +/- makes it easy to operate. This wrench design provides a small 
3% across full stroke. Robust positioning operating radius without sacrificing the endurance of the tool. 


handles have multiple mounting options, X-SERIES LOW-PROFILE HEXAGON 
ti f f tool i 
Square-Drive Torque UR ө кч : i m Ы Ultra-slim, compact tool offers superior strength to size ratio, 
38XV31 | | applications. Wrenches н ) an 
include carrying case. Drive units are providing easy access with greater durability. Feature fast release 

compatible with W-Series Ultra-Slim and drive that enables rapid exchange of cassettes without the use 
WCR-Series cassettes. | of tools for quick change-out. For Cassettes, go to Grainger.com 

and search by "Hydraulic Torque Wrench Cassettes". Cassettes 


not included. 
Square Drive Socket Size Max. Overall Overall Weight Mfr. Item 
Size (in.) Range (in.) Torque (ft.-Ib.) W (in.) H (in.) (Ib.) Model No. 
X Series, Square-Drive Torque Wrenches 
%102 1440 1.54 3.82 7.0 51500Х 38XV34 
1 34 to 3% 3225 1.89 3.54 12.3 $3000X 38XV40 
1% 17610 4% 6150 2.17 6.18 20.2 56000Х 38XV39 
1% 17610 4% 11,175 2.83 7.48 34.7 511000Х 38XV36 
2% 27610 6% 25,150 3.5 9.61 10.8 $25000X 38XV31 
Hex Size Max. Overall Overall Overall Weight Mfr. Item 
Range (in.) Torque (ft.-Ib.) L (in.) W (in.) H (in.) (Ib.) Model No. 
X Series, Low-Profile Hexagon Cassette Torque Wrenches 
17610 2% 2040 6.77 1 5.23 2.9 W2000X 38XV38 
156 to 3% 4175 8.30 1.61 6.64 4.2 W4000X 38XV32 
" 178to 4% 8470 9.84 2.07 8.42 6.8 W8000X 38XV41 
Low-Profile 27610 496 15,370 11.93 248 10.12 Ti W15000X 38XV35 
em For Use With Hose End: Mod І ЕЦ 
or Use WI 056 Ends опе 0. 
роғ Twin Hydraulic Hose Assemhly RE 
S and W Series Enerpac Torque Wrenches Ys Male x 4" Female Quick-Coupler THQ706T 3PCZ2 
ENERPAC.@ 
= Max. pressure: 10,000 psi ELECTRIC PUMPS 
a 1⁄4" fluid port = 115VAC 
= 85 to 90dBA = 24VDC control pendant 
AIR PUMP 30P879 is a powerful 2-speed pump that features built- 
a 1^" air inlet in gauge, relief valve, adjustable pressure relief valve 


for accurate torque adjustments, and gives precise 
repeatability. 3PDC8 includes On/Off toggle, pendant with 
electro-mechanical push-buttons, and 24V transformer 
timer and circuit breaker. 3PDC9 has a multilingual 
digital LCD; tracks maintenance cycle, shows current 
pressure, cycle count, low-voltage warning, and trouble- 
shooting/diagnosis. Autocycle feature allows continuous 
torque wrench cycle operation. 


2-speed operation. Equipped with 2 internal 
relief valves, 1 factory preset for overload 
protection and 1 user-adjustable for setting 
max. system pressure. With pressure gauge, 
filter/regulator/lubricator, sight gauge, 

roll cage, and oil drain. Air-operated valve 
included in pendant. 


Reservoir 
Oil Capacity Capacity Displacement @ Operating Air Consumption Mfr. Item 
(cu.-in.) (gal.) 0 psi 10,000 psi Air psi (scfm) Model No. 
Air Pump 
231 1 600.00 cu in/min 60 cu in/min 60 to 100 20 їо 100 ZA4204TX-Q 3PDC6 
Reservoir Reservoir 
Capacity Capacity Oil Displacement (cu.-in./min.) @ Mfr. Item 
(cu.-in.) (gal.) 100 psi 700 psi 10,000 psi HP Model No. 
Electric Pumps 
= 0.75 = = 20 cu in/min = PMU10427Q 30Р879 
231 1 700 cu in/min 535 cu in/min 60 cu in/min 1.7hp  ZU4204BB-Q  3PDC8 
231 1 700 cu in/min 535 cu in/min 60 cu in/min 1.7 һр  ZU4204TB-Q0 — 3PDC9 
і 
ЕТА 
Vickers 
5- to 30-Gal. AC Power Units 
= 230/460VAC, 3 Phase Deliver units deliver smooth, quiet operation, and feature close coupled 


pump and motor, adjustable relief valve, pressure gauge, filler breather, 
and lift-out cover for easy maintenance. 


Reservoir Nominal Max. Full Load Manifold Overall Overall Overall Mfr. Item 


" ар. Flow Pressure Pressure Port Amps RPM Block Length Width Height Model No. 
ertical 
5gal 3hp 1.5 орт 2,500psi 34-16 (SAE8) 82/41 1,800RPM 003 18іп 10іп 30in 6764761 4DDN4 
3hp 3gpm 1470psi 94-16 (SAE8) 82/41 1,800RPM 003  21in i4in 28іп 6764/76 40015 
10gal -PP 4.5 gpm 980 psi 94-16 (SAE8) 82/41 1,800RPM 003 21Іп 14іп 28in 6042869-001 40016 
ga 75 hp 3gpm 2,450 рѕї 34-16 (SAE8) 14.6/7.3 1,800RPM 003 21Іп 14іп 29in 3044143 40017 
" | p 4.5 орт 1,630 рѕі 34-16 (ЅАЕ 8) 14.6/7.3 1,800RPM 003 21іп 1Ліп 29in 4995505 40018 
orizontal 

20gal 43 hp 7.5 орт 1,470 psi 176-12 (SAE 12) 21.0/10.5 1,800 RPM — 27in 18in 25in 4995555 40019 
9 101р 7.5 орт 1,960 psi 1746-12 (SAE 12) 28.4/14.2 1,800 ЕРМ .— 27in 18іп 25in 4995625 4DDN1 
30 gal J0hp 10gpm 1,470 psi 16-12 (SAE 12) 28.4/14.2 1,800 RPM - 38in 24in 23in 3044402 4DDN3 
а 49 hp 10.5 орт 1,400 psi 1146-12 (SAE 12) 28.4/14.2 1,800 RPM — — 38in 24іп 23in 4995633 4DDN2 
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Download Available HYDRAULICS 
GRAINGER.COM Power Units 


А BUCHER 
1 .6- to 30-Gal. AC Power Units hydraulics 
Recommended motor starters are sold separately 5- AND 15-GAL. 8- TO 30-GAL. MONARCH 
on page 165. » Fixed-clearance pumps (5-gal.) Provide smooth, еее e 
1.6-GAL. » Pressure-balanced pumps (15-gal.) quiet, operation and feature an 
» Horizontal mounting » Vertical mounting for all models adjustable relief valve, bayonet- 
Feature an aluminum center adapter Соте fully assembled with filler breather, ^ style filler breather, drain port, 36ND92 
that also serves as a port manifold fluid level gauge with thermometer, pres- pressure gauge, SAE ports, sight/ 
and valve housing with a load-holding sure gauge, relief valve, and a manifold level/temp. gauge, and removable 
check valve, and a VMO1 cartridge relief block for mounting a valve. Manifold is for top plate to ease maintenance. 
valve. Pump housing has an anodized direct pressure and tank (P&T) plumbing. Models 5 HP and larger have a 
70 Rockwell C aluminum oxide finish. Block comes with SAE ports only. Valve premium-efficiency motor rated 
: Я А Н А 36ND81 
Includes direct manifold mount. options and additional components are sold for 50 Hz and 60 Hz operation for 
separately on page 2477. overall system efficiency. 
Reservoir No. of Max. Recommended Manifold Overall Overall Overall Mfr. Item 
Cap. Stages НР — Nominal Flow Pressure Pressure Port Voltage Phase MotorStarter Block Length Width Height Model No. 
Horizontal 
1 O05hp (05арт 1,500 psi 346-18 (SAE б) 115/230V AC 1 1H555 —  26Y5in 102 in 8 vein M-4504-0158 36М091 
1 Thp 0.5gpm 3,000 psi j:-18(SAE6) 115/208-230/ AC 1 1H555 — 273 in 102 in 8 viein M-4504-0159  36ND92 
1 ihp 140рт 1,000 psi 16-18 (SAE 6) 115/208-230/ AC — 1 1H555 —  279in 102 in 8 vein М-4504-0161 36М094 
1 ihp 1.9 орт 750 psi Ye'-18 (SAE6) 115/208-230У АС 1 19555 — 27Уоіп 10% in 8 vein  M-4504-0162  36ND95 
1.6 gal ї ihp 1.9 орт 750 psi 31-18 (SAE 6 230/460V AC 3 1H555 —  ?795in 9Yein 8 win М-4504-0164  36ND97 
1 Thp Торт 1,500 рѕї Ye'-18 (5АЕ6)  115/208-930V AC 1 1H555 — 27Уоіп 10% in 8 wein  M-4504-0160 36М093 
1 Thp Торт 1,500 psi 31-18 (SAE 6 230/460V AC 3 1H555 —  ?795in 9Yein 8 in М-4504-0163  36ND96 
1 2 hp 2 gpm 1,500 psi 31-18 (SAE 6 230/460V AC 3 1H555 —  279min 9Yein 8 win  M-4504-0165 36ND98 
1 2hp 38о0рт 750 psi 31-18 (SAE 6 230/460V AC 3 1H555 — 27Уоіп 9Yein 8%sin М-4504-0166 36099 
20 cal 1 75hp 75орт 1,500 psi 176-12 (SAE 12) 208-230/460/ АС 3 = 27n  8in  28in 21000646 38VP30 
9 1  10hp 75арт 2,000 psi Шай SAE12) 208-230/460V АС 3 = 27n 18іп  28in 2TJ000647 38VP31 
30 cal 1  10hp  10.5gpm 1,400 psi 17-12 (SAE 12) 208-230/460/ АС 3 = 39in 181п  28in 21000649 38VP33 
9 1 100) 100рт 1,500рвб: 1/в-12(5АЕ12) 208-230/460/ AC 3 = 39in 181п  28in 21000648 38VP32 
Vertical 
1 Thp Торт 1,500 psi 31-18 (SAE 6 115/230V AC 1 1H555 D03 i4in 12 %in 25:9 in M-4505-0150 36МЕ02 
5 gal 1 2hp 14о0рт 2,000 psi 31-18 (SAE 6 115/230V AC 1 1H555 D03 14іп 12 іп 262/іп М-4505-0151 36МЕ03 
9 1 2hp 190рт 1,500 psi 31-18 (SAE 6 230/460V АС 3 1H555 D03 14іп 12 іп 253/»in M-4505-0152  36NE04 
1 2 hp Торт 3,000 psi 67—18 (SAE 6 115/230V AC 1 1H555 D03 i4in 12 Ain 263/»in М-4505-0144 36МЕ01 
8 gal 1 3hp 1.5о0рт 2,500 psi Yr-16 (SAE 8)  208-230/460V AC — 3 D03 20і  i7in  30in  TIVA355CO2Fi-01 38/Р25 
1 3 hp 3 gpm 1,500 psi 34-16 ve 8)  208-230/460VAC 3 D03 20іп  7in 36  T2VC355CO2Fi-01 38/Р26 
1 3hp 45орт 1,000 psi 34-16 (SAE Е 208-230/460V AC 3 D03 20іп  7in 36  T3VC355CO2Fi-01 38/Р27 
1 3hp 6.3 орт 600 psi 34-16 (5АЕ 8)  208-230/460V AC — 3 1Н412 D05 20іп 17іп  35in 1650355А0380-01 36М085 
1 5 hp 11 gpm 650 psi 34-16 (5АЕ 8) 208-230/460У AC — 3 1Н417 D05 20in  7in 35іп 707С405С03В0-01 36М088 
1 бір 220рт 3,000 рві 4-16 (5АЕ 8) 208-230/460У/ AC — 3 1Н412 D03 20in 17іП  35in  T560405R0250-01 36М081 
1 Shp 3.7 gpm 2,000 psi 34-16 (SAE 8) 208-230/460У/ AC — 3 1Н417 D03 20in 17іП  35in  158C405R02S0-01 36М082 
1 5 hp 3 gpm 2,500 psi 34-16 (5АЕ 8) 208-230/460У/ AC — 3 D03 20іп  7in 36  T2VCA05CO2Fi-01  38VP28 
15 gal 1 5bhp 4.4 gpm 1,550 psi 34-16 (SAE 8) 208-230/460У/ AC — 3 1Н417 D03 20іп 17іП  35in  T16C405C02F0-03 36М083 
1 5hp 4.5 gpm 1,600 psi 34-16 (SAE 8) 208-230/460У/ AC — 3 D03 20іп  i7in 36  T3VCA405CO2Fi-01 38/Р29 
1 5 hp 5 gpm 1,400 psi 34-16 (5АЕ 8) 208-230/460У/ AC — 3 TH417 D03 20in  i7in  35in  T64C405C02F0-01 36М084 
1 Shp 6.9 gpm 1,000 psi 34-16 (SAE 8) 208-230/460У/ AC — 3 1Н417 D05 20in  i7in  35in  T65040500380-01 36М086 
1 бір 8.8 gpm 800 psi 34-16 (SAE 8)  208-230/460V AC — 3 1Н417 D05 20іп 17іП  35in  T66C405C03B0-01 36М087 
2 3hp 11.0/2.8 gpm 1,500 psi 74-14 (SAE 10) 208-230/460/ AC — 3 1H417 D05 20in 15іп  35in  T92C355C93F0-01 36М089 
2 Shp 11.0/2.8 gpm 2,500 psi 7-14 (SAE 10) 208-230/460V AC 3 1H417 D05 20in  5in  35in  T92C405C93F0-01 36М080 
2 5hp  16.0/3.8 gpm 2,000 psi 76-14 (SAE 10) 208-230/460/ AC 3 1H417 D05 20in  5in  35in  T94C405C93F0-01 36М090 
H H BUCHER 
Power Unit Accessories | Nom. H L W Mír. Item hydraulics 
Reservoirs—Variable size for AC and DC power units. Сар. (gal.) Construc. (їп) (їп) (in.) Model No. ЭЖ MONARCH 
И . . . : Hydraulic Power Unit Reservoir Hydraulics, Inc. 
Valve Manifold Kit—D03 manifold is for use with 1.0 Stee! 6.0 9 6 500206406042 45р\80 
с ito (1 ; 175 teel 60 13% 6 500206406072  45DV83 
1.6: gal. units (/ NPT remote mount and direct mount 25 Plastic e% — 20 — 834 500206414188 — 45DV78 
options). 2.9 Steel 64 15 7/4 500206406864 450181 
И " 5 5 , 2.9 Steel 64 15 7/4 500206406076 450/84 
Electric Lowering Valve Kit Assemblies—Provide 4.0 Plastic 5% 26 57 500206414170 450185 
simple installation into Monarch power units. Good for 40 Plastic 10 18 9 500206414224 45DV79 
use in raise-hold lower applications where increased 45 Steel 104 10 10% 500206414249 450182 
efficiency and exact positioning of the cylinder needs to Valve Manifold Kt _ 
> A : ; Ww 45DV80 
be provided. Consist of a differential poppet-type and Electric Losoriug Valve 500204901762  JSDVBS 
has a 2-way/2-position normally closed valve. 24VDC 500205524369 450187 
TTOVAC 500205524370 450188 
" " " BUCHER 
AC Hydraulic Power Unit for Auto Hoists hydraulics 
= 208/230V, single-phase, 18.54 Rugged power unit is for use in 2- and 4-post auto hoists with single-acting ene 
= Includes #12 AWG cylinders to raise, hold, and lower. High-torque AC motor is capable of starting 
3-wire, 18"L cord up under load. Adjustable, high-efficiency VMO1 relief valve and momentary 
push button start switch. Hardened steel valve parts are field serviceable. Р 
Мах. Overall Overall Overall Mfr. Item 
Reservoir Cap. HP — NominalFlow Pressure Pressure Port Length Width Height Model No. 
3.8 gal 2 hp 2 gpm 2400psi Ув-18 (SAE6) 38%ein  10%2in  127:in М-4509-0217 36МЕ14 
DC Snowplow Power Unit BUCHER 
: F SE : ; hydraulics 
12VDC unit allows remote operation of a truck-mounted snowplow. Includes built-in crossover reliefs which Я ЭЖ MONARCH 


Hydraulics, Inc. 


help protect snowplow blades from damaging obstructions and a heavy-duty remote control station that oper- 


ates the blade up/down and left/right when used with 1 single- and 1 double-acting cylinder. Adjustable relief à 
is preset at 2500 psi for larger blades. Included 2-qt. nominal plastic reservoir. Horizontal mounting only. e 
Nominal Max. Overall Overall Overall Mfr. Item 
Reservoir Cap. Flow Pressure — Pressure Port Length Width Height Model No. 
0.5 gal 2 gpm 3,000psi | 4-18 NPT 22 зіп 6 Zz in 92/2іп М-3593-0164  36NE13 
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HYDRAULICS 
Power Units & Motors 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. E 


12VDC Power Units with Control Station 


MONARCH Remote Release with Control 


Basic Power Unit—For 
remote requirements using 
special manifolds for control. 


Manual Release—Designed 
for single-acting cylinders on 
lift, hold, and lower circuits. 
Features a multidirectional 
handle control. Includes a 
manual lowering valve. 


Description 


Basic Power Unit 


36NE07 


Manual Release 
Remote Release with Control Station 
Birotational Power Unit with Control Station 1 gal 
Double-Acting Power Unit 
Remote Double-Acting Power Unit 
i Remote Double-Acting Power Unit 
Remote Double-Acting Power Unit 


Station—Controls lift and hold circuits; 
includes a solenoid lowering valve, and 
10-ft. cord for start and lower functions 
on single-acting cylinders. 


Birotational Power Unit with 
Control Station—For use with 
horizontally configured cylinders. 
Directional solenoid valves are not 
required for use in double-acting cylin- 
der applications. Includes 10-ft. cord. 


Remote Single-Acting Power Unit 


ReservoirNominal Max. 


0.6 да! 2.5 gpm 3,000 psi 12V DC %6'-18 (SAE 6) 16 %in 7 іп 7 %in М-3519-042036МЕ11 
0.6 gal 3.4 gpm 3,000 psi 24V DC 74-18 (SAE 6) 16 %іп 7 “іп 7 7 in M-3519-042136NE12 


DC Motor Pump Assembly 


— . 2.5 gpm 3,000 psi 12V DC 946-18 (SAE 6) 10 2%2 in 5 74s in 7 %6 in M-3326-0218 36NE10 


Char-Lynn 
General Purpose 


Motors/Rotary 


Actuators 


= Straight-keyed shafts 
= Max. oil temp.: 180°F 


H Series—Direct-drive motors are designed 
with spool valve technology for medium-duty 
applications. Include low-speed valving. Shaft 
speed and rotation direction can be controlled 
easily throughout the motors’ entire speed range. 


= Min. oil viscosity: 100 SUS 
= Shaft size: 1" dia. x 194"L 


36NE10 


Overall Overall Overall 
Cap. Flow Pressure Voltage Pressure Port Length Width Height 
Hydraulic Power Units with Remote Control Station 


S Series—Similar to H Series 


Remote Double-Acting 
Power Unit—2-position, 
4-way solenoid valve allows 
bidirectional control of double- 
acting cylinders and hydraulic 
motor applications. Includes a 
pilot-operated check valve and 


relief valve. CH 


Note: Go to Grainger.com? for 
Accessory Control Stations. Search for 
"Control Station for Power Unit". 


MAXIM" 
For Power Up and Power 
Down operations and has a check valve, preventing 
reverse flow and protect pump. 35LP42 is for load 
holding in 1 direction. Includes a relief valve and manual 
valve. 35LP41 lifts, holds, and lowers and is prewired 
with a quick-disconnect remote. Horizontal mounting. 


IEF 


BUCHER MAXI 
hydraulics M. 
Boece CHIEF. 


Solenoid-operated unit is designed to lift, hold, and lower 
and comes with a wired remote control. 


Mfr. Item 
Model No. 
M-3504-0239 36МЕ08 
M-3313-0106 36МЕ05 
M-3519-0419 36МЕ06 
B-3530-0104 36МЕ07 
253109 35LP42 
M-3554-0157 36МЕ09 
253100 460520 
253147 35LP41 
253119 460519 


BUCHER 
hydraulics 


MONARCH 


Hydraulics, Inc. 


36NE10—Motor and 


Reservoir Nominal — Max. Overall Overall Overall 
Cap. Flow Pressure Pressure Port Length Width — Height Brand 
{gal  2.5gpm 3,000psi %6-18 (ЅАЕ 6) 18%іп 7 %in 7 in Monarch 
Tgal 2.5 орт 3,000 psi 94e-18 (5АЕ 6) 18%in 6 ‘ein 7 1932 in Monarch 
10841 2.5gpm 3,000 psi %6-18 (ЅДЕ 6) 18%іп 7 %in 7%in Monarch 
2gpm 3,000 рві 26-20 (SAE 4) 18 Vi іп 8 42 in 7 1952 in Monarch 
0.75 gal 1.3 орт 2,500 psi Ya" NPT 20%in 9in 7 %in Maxim 
igal 2.5gpm 3,000psi %-18 NPT 18%іп 8 іп 7 1%ҙіп Monarch 
0.75 gal 1.3 gpm 2,500 psi %e'-18 (SAE 6) 22%in 8%in 8 %in Chief 
3gal  1.3gpm 2,500 рѕі 96-18 (SAE6) 23 Ain 8 йіп 9%іп Maxim 
1.5gal 1.3gpm 2,500psi 949-18(SAE6) 22 йіп 10in 8 %in Chief 
DC Lift Truck Power Units 
= Valve pressure preset to 2500 psi 
36NE11 and 36NE12—Designed for single-acting 
"i pui cylinders on lift, hold, and lower circuits usually found 
ode 0. 


motors, but with precision- 


machined rollers to provide 
rolling contact support. 
Rollers further reduce friction 
for increased efficiency and 
extended motor life. 

= Min. oil viscosity: 70 SUS 


= Shaft size: 1" dia. х 194"L 


2 BOLT, 3.25 IN 
PILOT MOUNTING 
Displacement Pressure Mfr. Item 
Cu. In./Rev.) Max. RPM Rating (psi) Model No. 
Series 
12-14 NPTF Port Thread 
2.8 969 RPM 2400 101-1025 5PZG6 
45 760 RPM 2400 101-1026 5PZG7 
5.9 585 RPM 2400 101-1027 5PZG8 
7.3 469 RPM 2400 101-1706 5PZH3 
8.9 385 RPM 2300 101-1707 5PZH4 
9.7 353 RPM 2250 — — 
11.3 304 RPM 2150 101-1029 5PZG9 
14.1 243 RPM 2000 101-1030 5PZHO 
17.9 192 RPM 1800 101-1031 5PZH1 
22.6 152 RPM 1500 101-1032 5PZH2 
7-14 NPTH Port Thread 
5.9 585 RPM 2400 = = 
11.3 304 RPM 2150 = = 
Birotational 


Gear Pumps and 
Pumps/Motors 


GC Series—Viton® lip seal, outboard bearing, and 
reversing check valves. Cast iron housing. 4-bolt 
4F17 mounting with 1⁄2" keyed x 1%" long shaft 
extension and side outlet ports. Max. shaft speed is 


1.75 
4 BOLT 
Mfr. 
Model 


101-1001 
101-1002 


101-1755 
101-1756 
101-1004 


101-1006 
101-1007 
101-1008 


101-1003 
101-1005 


IN PILOT, 

MOUNTING 
Item 
No. 


SPZF8 
SPZF9 


SPZH5 
SPZH6 
5PZG1 


5PZG4 
5PZG5 
5PZG3 


5PZG0 
5PZG2 


on forklifts and other material handling equipment. 
Units include check, adjustable relief, and solenoid 
lowering valves. Horizontal or vertical mounting with a 
45° elbow provided for vertical mounting. 


pump unit includes 
check and relief valves. 
Vertical or horizontal 
mounting. Requires a 


remote reservoir. 
Note: Does not include 


remote handset. 


1.75 IN PILOT, 
4 BOLT MOUNTING 
Mfr. Item 
Model No. 


101-1749 4TY82 
101-1009 4ТҮ83 
101-1750 4ТҮ84 
101-1010 4ТҮ85 
101-1011 4ТҮ86 
101-1751 4ТҮ87 
101-1752 4ТҮ88 
101-1012 4ТҮ89 
101-1013 4TY90 
101-1014 4TY91 
101-1015 4TY92 
101-1016 4TY93 


103-1573 5Р7К4 
103-1002 5PZH7 
103-1003 SPZH8 
103-1574 SPZK5 


103-1004 5PZH9 
103-1005 5Р2Ј0 
103-1006 УАП 
103-1007 5Р2Ј2 


103-1008 5PZJ3 


103-1570 4UA14 
103-1010 4UA15 
103-1011 4UA16 
103-1571 4UA17 
103-1572 4UA18 
103-1012 4UA19 
103-1013 4UA20 


103-1014 4UA21 
103-1015 4UA22 
103-1016 4UA23 


Ports Mfr. ет 


9лв-18 1002496 4F649 
%6-18 1002497 4F650 
%-16 1002498 4Ғ651 


%-16 1002499 4Ғ652 
%-16 1070054 4Ғ653 
7-14 1070043 4Ғ654 
7-14 1070045 4F655 
%-14 1070047 4Ғ656 
7-14 1070049 4Ғ657 
78-14 1070035 4Ғ658 


2 BOLT, 3.25 ІМ 
PILOT MOUNTING 
Displacement Pressure Mfr. Item 
(Cu. In./Rev.) Max. RPM Rating (psi) Model No. 
74-14 UNF Port Thread 
2.2 1,021 RPM 1800 101-1700 ATY66 
2.8 969 RPM 1800 101-1033 ATY67 
3.6 953 RPM 1800 101-1701 ATY68 
45 760 RPM 1800 101-1034 4ТҮ69 
5.9 585 RPM 1800 101-1035 4ТҮ70 
7.3 469 RPM 1800 101-1702 4ТҮТ1 
8.9 385 RPM 1700 101-1703 ATY72 
97 353 RPM 1650 101-1036 4ТҮ73 
11.3 304 RPM 1600 101-1037 ATY74 
14.1 243 RPM 1450 101-1038 4TY75 
17.9 192 RPM 1350 101-1039 ATY76 
22.6 152 RPM 1250 101-1040 4ТҮ77 
5 Series 
12-14 NPTF Port Thread 
3.6 962 RPM 2500 103-1540 SPZK1 
46 762 RPM 2500 103-1026 5PZJ4 
5.7 585 RPM 2500 103-1027 5PZJ5 
7.3 470 RPM 2500 103-1541 5PZK2 
8.8 385 RPM 2350 103-1542 SPZK3 
10.1 353 RPM 2300 103-1028 5PZJ6 
114 303 RPM 2250 103-1029 5PZJ7 
13.7 243 RPM 2050 103-1030 5PZJ8 
18.2 192 RPM 1800 103-1031 5PZJ9 
k 153 RPM 1500 103-1032 5PZK0 
12-14 NPTH Port Thread 
: 153 RPM 1500 == = 
78-14 UNF Port Thread 
3.6 962 RPM 2000 = = 
4.6 762 RPM 2000 = = 
5.7 585 RPM 2000 = = 
7.3 470 RPM 2000 — — 
8.8 385 RPM 1900 — — 
10.1 353 RPM 1900 = = 
11.4 303 RPM 1850 103-1037 4UA10 
13.7 243 RPM 1700 103-1038 4UA11 
13.7 224 RPM 1700 = = 
18.2 192 RPM 1500 103-1039 4UAT2 
22.7 153 RPM 1300 103-1040 4UA13 
Пір! t 1800. " 3600 RPM M Port: 
isplacemen! rpm ax. orts 
CONCENTRIC (cu In /Rev.)* and 1000 psi and 1000 PSI Continuous PSI (Inlet) (Outlet) Model — No. 
E 7.8787 “Hydraulic Gear Pump 
0.065 0.51 1.01 3,000 916-18 
0.097 0.6 12 3,000 96-18 
0.129 0.8 1.6 3,000 34-16 
Hydraulic Gear Pump/Motor 
0.194 2 2.5 3,000 34-16 
0.258 1.6 3.3 3,000 34-16 
0.323 2.6 5.8 3,000 7-14 
0.388 2.4 5 3,000 2-14 
0.453 2.8 5.8 2,750 78-14 
0.517 3.1 8 2,500 78-14 
0.647 3.9 8.3 2,000 78-14 
0.711 4.3 9.1 1,800 78-14 


5000 rpm; min. speed is 750 rpm. 4652 to 4659 
function as either pumps or motors. 


2474 GRAINGER. 


nn 


* 1 cu. in./rev. = 16.4 cu. cm (cc). 


Find even MORE on Grainger.com? 


%-14 1070033 4F659 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Download Available 


HYDRAULICS 


GRAINGER.COM Gear Pumps & Valves 


Hydraulic Gear Pumps „у cno 


1800 3600 Max. 


bi Right-hand rotation Displacement rpm and RPM and Continuous Min. Ports Ports Shaft Mfr. Шет 
= Pressure balanced (Gun ev 1000 psi 1000 PSI PSI RPM Мах. ВРМ (Inlet) (Outlet) Extension (іп.) Model Мо. 
= SAE ORB Inlet/Outlet ports 013 147 4000 700RPM 4,000RPM 7-14 %-16 %x1% Keyed 1850222 1DBC3 
= 10-micron filtration required 0.214 1.6 31 4,000 700RPM 4,000RPM %-14 3-16 7х 17 Keyed 1850223 1DBC4 
А : e 0.244 18 3.6 4.000 700RPM 4,000RPM %-14 934-16 7х 172 Keyed 1850224 1DBC5 
These reliable, high-efficiency 0.305 22 45 4000 700 RPM 4.000 RPM 7-14: 3416 34x17 Keyed 1850225 10ВС6 
gear pumps provide a compa- 0.427 31 6.3 4.000 700RPM 3,450RPM 7&14 34-16 x 172 Keyed 1850226 1DBC7 
" " T/g- = 1 1 
rably continuous, nonpulsating menm Е = 8.9 3,200 700 АРМ 2,800RPM 2-14 34-16 %x1% Keyed 1850227 1DBC8 
flow. Through-bore, bushing- 037 ^ 27 54 4,000 500RPM 4,000RPM %14 34-316 "х1? Keyed 1800288 4F665 
уре pumps tor intemiten and о SR ор 
> i * A К ў І 16- 8- А Д 
continuous-duty applications. 0.85 6.3 — 4,000 500 RPM 3,300RPM 174-12 76-14 34x 1Y^Keyed 1800291 4Ғ668 
Lightweight design features 1i 85 = 4000-500 RPM. 3000RPM 19/612 1/12 ИХТИ Keyed 1800293 AF671 
i i i T й = 1 Д 16- 16- 4 X 1% Keye 
aluminum center section with 14 105: — 3,200 500 RPM 2,500 RPM 154-12 1 7-12 3A x 17 Keyed 1802741 4NE3O 
cast-aluminum end covers. 16 12 = 2,700 500RPM 2,400 RPM 19-12 176-12 34x 17 Keyed 1802742 4NE31 


* 1 cu.-in. = 16.4 cu.-cm (cc). 


2-Stage Hi/Low Gear Pumps 


For presses, log splitters, clamping units, and compactors. Automatic 2-speed operation. First-stage pump unloads fully at 450 psi; 
second stage operates up to 3000 psi. Generally, 5-HP input is required for 4F663 and 8-HP for 4F664. Clockwise rotation. 2" dia. 
X 1%'L drive shaft with #404 Woodruff drive key. Motor coupling and adapter not included. Direct drive only. 5ZPL6 and 5ZPL7 have 


SAE "A" 55" keyed shaft. 
Displacement @ PSI 


GPM @ Pressure (cubic inches/rev.) Ports Max. psi 
Nom. HP Input 1st 2nd Mounting Mfr. Item 
Flow (gpm) Reg. RPM  250psi 2000 psi Low High Inlet Outlet Stage — Stage Flange Model No. 
11.0 5hp 3,600 10.94 2.72 0.5517 0194 ТіпТібе іп МРТЕ 600 3,000 4817 1002508 4F663 
136 10hp 3,600 13.6 2.6 0.647 04194 — 1inTube іп МРТЕ 600 3,000 4F17 1003754 57РІ8 
16.0 {dihp 3,600 15.91 3.62 0.776 0.258  1inTube іп МРТЕ 600 3,000 4F17 1002509 4Ғ664 
22 15һр 3,600 22 6.3 0.93 0465  1inNPTF іп МРТЕ 750 3,000 SAE A 1080085  5ZPL6 
28 20hp 3,600 28 6.3 1395 0.465  1inNPTF  ‘AinNPTF 750 3,000 SAE А 1080086 5ZPL7 
Darker! Valve Max. Flow Max. Mfr. Item 
Threaded Cartridge Threaded ларда ре Cavity Size (gpm) Pressure Model No. 
а = 08 Size Valves | 
Valves, Bodies, and Coils | E og ms wet me 
4DML7 and 4UA84—Provide uncompensated Pilot-Operated Relie C08-2 20 5,000 psi  КАНО81550 4DML8 
қ Direct Acting Differential А 
adjustable flow control. Area Relief 9 C08-2 12 5,000 psi RDH083850 4DML9 
ч Қ Pressure Reducing C08-3 8 5,000 psi РВН081550 4DMN1 
4DML8 and 4UA86—For continuous duty appli- Normally Closed. Мап Рорреї d 8 3.000 psi пон в АМА 
i i i i огтапу Üpen solenol si H psi LI 
cations. Best option for setting hydraulic system Normally Closed Solenoid C08-2 8 3,600 psi DSLO81C  4DMN3 
ressure. 10 Size Valves 
P | Check C10-2 16 5,000 psi CVH103P 4UA81 
i share ene Used asCrossover teliet: 17 асе © — 30-— 3000s — RAHIUISSD АША 
aA E шн шшш ш а 
a educin elievin ы Е SI 
4DMN1 and 4UA85—Can be used in a leg of a Counteralanos н C10-3 12 5.000 Ds CB101AS30 40МК4 
i Pressure Compensated Flow т А 
hydraulic system to reduce pressure lower than Contro! Restrictive Style C10-2 10.6 6,000 psi JO4E2ZN 40МК9 
the system pressure. Also act as а relief valve, Pressure Compensa ed ЕТЕ 12 6.000 psi JO4D3ZN 4DML1 
jevi ! ow Control w, ypass ý 
Br Drm spikes between regulated port Sir Pilot-Operated Check ci 03 5 5000 si сн ia ip PUE 
А uttle - Қ psi 
: R Normally Closed Manual Poppet C10-2 13 3,500 psi DL101K 4DML4 
4DMK4—Provides control of an overrunning load -Needle w/ Reverse Check 10-2 12 3,000 psi pilus 4DML5 
н Í { 1 Normally Open Solenoid 10-2 15 3,600 psi DSL101N 4UA83 
and metering, and is suitable for holding a load. Normally Closed Solenoid C10-2 15 3,600psí 0611010: 4UAB2 
ADML1—Flow goes in the nose, and pressure | “флоты Vale 6104 — — 5 — — 38005. ПОПОВ АША 
compensated flow goes out top port 3, while Directional Control Valve C10-4 7 3,600 psi DSL105C1 4UA90 
bypass flow is unregulated and goes out port 2. ection Conto ane. nz 8 5,600 psi 05110509 4UASÍ 
: Double Pilot-Operated Check 15 5,000 psi CDPH103A20-8T 4DMK7 
4DML3—Consists of a steel ball that can seal Р (F)NPT p Mir. Item 
against 1 of 2 adjacent seats, providing a path = Різ Valve m Body Material Port(in.) Port Size — Model No. 
i j lydraulic Cartridge Valve Base 
from the highest pressure signal to another 4DML6, 4DML7, 4DML8, 4DMLO, Aluminum #6 SAE  B082-A6T 40ММ5 
function. 4DMN2, 4DMN3, 4DMN4 » Steel = 5 БАЕ 0082-07. А0МА6 
uminum — -3- 7 
4DML5—In the side-to-nose direction, it 4DMNT Steel —  %65ДЕ B08-3-61  ADMNB 
performs as a standard needle vae iting fow. тайды ak dum Арт 5. И СМАТ ДИ, 
Allows free flow in the reverse direction, nose to 4DMK4, 4DMLT, 4DML2, Aluminum | SAE-8  £8SAE  B10-3-A8T 4UA96 
side 4DML3, 4UA85, 4UA88 Steel — 48SAE  B10-3-8T 40МК5 
: 4UA89, 4090, 4UA91 Aluminum SAE-8 #8 SAE В10-4-АВТ  4UA97 
mune Use for on/off or as a selector switch Tor Voltage Termination Fits Valve Number modal а 
2 functions. Often used for raising and lowering а -solenoid Value Coils i 
single-acting cylinder. 08 Size Coils 
gie-acting cy 12V DC Double Leads CCPOT2L 4DMN9 
4UA89—Used for reversing valve for raising and Pouble Spade абы ADMIN foros anmes 
lowering a double-acting cylinder or to control the 24V DC Double Spade ' CCP024S 4DMP4 
actuation of a hydraulic motor. иші 20V AC Conduit Connector CCP115C 4DMP2 
10 Size Coils 
4UA90 and 4UA91—Require 2 coils to operate. 12V DC Dounie Leads САРО Шо 
Double Spade дө) 4UAB3, 40А88 САР0125 40 МЈ9 
Р А er 24V DC Double Leads AUABS. 4UA90. 40А91' CAPO24L 4DMK3 
Hydraulic Cartridge Valve Base—Allow indi- Double Spade , , САР0245 ADMK1 
vidual piping of threaded cartridge valves. 110/120V AC Conduit Connector CAP115C 4DMJ8 
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4Е665 


CONCENTRIC 
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4F663 


4UA84 


4UA82 


4UA88 


4DMK7 
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HYDRAULICS 
Valves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


1A042 


Flow Control, —Ðarker 


Needle, and Check Valves 


Brass valves are for pneumatic and medium-pressure 
hydraulic applications. Steel valves are for high-pres- 
sure hydraulic applications. 


Flow Control—Provide precision flow control in 1 
direction and automatically allow unrestricted free flow in opposite direction. 
2-step needle allows fine adjustment at low flow. 


Needle—Used as speed controls where a reverse flow check valve is not 
needed. May be used to control flow in both directions. 


Check—Provide free flow in 1 direction and dependable shutoff in the opposite 
direction. Cracking pressure: 5 psi. 


Note: Parker, DT, CV, and DC check valves are available; on Grainger.com®, search for "check 
valves." 


Flow | FLOW CONTROL VALVES NEEDLE VALVES CHECK VALVES 

Port Range) L Н” Mfr. Нет L Н” Mfr. Item) L H* Mfr. Item 
(іп.) (орт) (іп.) (in.) Model No. | (in.) (in.) Model Мо. | (in.) (in.) Model No. 
Brass Valves 2000 psi 

%-27 3 |20іп 1.54 in F200B 1А853 1.5 іп 1.54 in М200В 1А861 2.0 in 0.63 in C200B 14857 
74-18 5 2.63 іп1.79 in F400B 14854 2.0 in 1.79 in N400B 14862 2.63 in0.81 in C400B 1A858 
%-18 8 2.75 іп2.18 in F600B 1А855 2.5 in 2.18 in N600B 1А863 2.75 in 1.0 in C600B 1A859 
70-14 15 344in2.7in F800B 1А856 2.62 in 2.7 іп N800B 1A864 3.44 in1.25 in C800B 1A860 
Steel Valves 3000 psi 

3414 25 (3.88 in3.38 in Ғ12005 14865 = = 
Steel Valves 5000 psi 

7-18 5 12.63 in1.79 in F400S 1A041| 2.0 in 1.79 in N400S 14047 2.63 in0.81 in 04005 1А044 
3-18 8 2.75 іп2.18 іп Ғ6005 1A042 2.5 in 2.18 іп №005 1Ү048 2.75 іп 1.0 in 06005 1A045 
7-14 15 3.44 in 2.7in Ғ8005 1A043 2.62 in 2.7 іп №8005 14049 3.44 in1.25 іп 08005 1А046 
7-14 25 | — — = — 13.25 in3.38 in М12005 1А867 3.88 in 1.5 in C1200S 1А866 


* Height of valves is measured from center of port with adjustment knob fully open. 


6PAE5 


E:T:N 


Dite Vickers 00 —Parker| 
Relief Valves 


Control maximum pressure within a hydraulic circuit. 6X843 is designed for full 
flow with low pressure drop. 

4HL34 is a differential poppet inline relief that has a minimum variation between 
cracking and full flow pressures. 

4BA48 to 4BA50 have 2-stage balanced piston design, providing fast response 
and minimizing pressure override. 

4HL35 is a double differential poppet relief that is used in systems that require 


4HL35 


€ - = à Р ; 
crossover relief protection such as a hydraulic motor. 
Max. Mfr. Item 
single Item Port Size Pressure Range Flow Brand Model No. 
int 
Relief Valve — vein NPT 1000 їо 2500 рѕі í6gpm Prince —  RD1850H  6X843 
Adiustable 74-14 UNF 125 їо 1000 psi 45 орт Eaton Vickers 05-03-В50 —4BA48 
—Parker Pol Valve 7-14 UNF 500 to 2000 psi 45 gpm Eaton Vickers (05-03-6500 4ВА49 
786-14 UNF 1500 to 3000 psi_45 gpm Eaton Vickers —CS-03-F50 — 4BA50 
Inline Relief Valve EAN ET 1500 to 3000 psi 20 gpm mE E тз E 
H їо 1532 psi 53 gpm arker  R4VO65I 
High-Pressure Carbon Hydraulic Valve 2 2 SAE 10010 3045 Б. 53 ТП Parker — R4V065B310A1 6PAE4 | 
Steel Ball Valves т ОО pe BO лот Parte. Cresen. PUTEA ЗО. 
ressure in 0 si m Parker Gresen 
. pelet Valve #12 SAE 0105000 Bs 60 dm Parker Gresen — RPL-12-A — 38D923 
= Мах. pressure: 6000 pst "E Relief Valve Y4 іп NPT 1500 to 3000 psi 30 орт Prince DRV-2HH  4HL35 | 
Excellent for use in high-pressure hydraulic oil systems. Lockable handle valves 
have a handle that can be locked into position using a padlock that has a %e'- 
dia. shackle (not included). 
STANDARD HANDLE Bn LOCKABLE HANDE m —Darker 38D925 
Port Size modal No. Model No. а 
T 
= == шш = bec 
kin 
== mm ma Ж S 2-Position 
4 in 
BVHP16NSS1N 6РАА5 BVHP16NSS1NA 
BUARDONSSTN "GPAAG |  BVAH20NSSTNA Selector Valves 
6PAA7 BVAH24NSS1NA 6PAD: Valve Ways Overall Max. Mfr. Item 
6PAAB | — _ = _ Port Size . and Positions Length Pressure Model. No. 
est 7 in NPT 3: a4 Posi 51 біп 2.000 psi 5-50 380032 
ДА! — — ӯ in NPT 3-Way/2- Е % [п 2.000 psi 5-75 380934 
f 6PACO = Эіп NPT 6-Way/2-Position 8 in 2,000 psi DS-75 38D926 
JVHPOBSSSTN 6PACÍ | O == 8 SAE 3-Way/2-Position 5 %e in 3,000 psi 5-8 380931 
BVHP12SSS1N 6PAC2 BVHP12SSS1NA. 6PAD8 #12 SAE 3-Way/2-Position 6% in 3,000 psi 5-12 380933 
#16 SAE BVHP16SSS1N бРАСЗ BVHP16SSS1NA 6PAD9 #12 SAE 6-Way/2-Position 8% in 3,000 psi DS-12 380925 


Hydraulic Double Pilot- 
Operated Check Valves 


a Cast iron body 


= Reverse free flow 38D927 
Mfr. Item 
Inlet Port Size — Outlet Port Size Max. Flow — Max. Pressure. Model No. — 
У in NPT Y^ in NPT 25 gpm 2,000 psi L0-50-D 38D927 
% іп МРТ 56 іп NPT 25 gpm 3,000 psi L0-10-D 380928 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Looking for 
High-Pressure 
Fittings and Couplers 


Find High-Pressure Hydraulic 

Fittings and Couplers on pages 2486 
and 2489, or for our full selection go to 
grainger.com/hydraulic-fittings 
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HYDRAULICS 
Valves & Dividers 


Find Check, Relief, and Flow Control Valves at Grainger.com®. 


Download Available 
GRAINGER.COM 


м 

Dit, Parker 
Adjustable-Flow 
Control Valves 


Pressure compensated operation varies 
speed smoothly over the full range. Once 
speed is set with the lever, it remains 


6X842 


CONCENTRIC 
Е-е 


Flow Dividers 


Accurately divide flow from a single pump source 
to a pair of matched cylinders or fluid motors. Gear-type rotary flow dividers 
synchronize 2 parallel motions hydraulically rather than mechanically. Max. 
outlet pressure: 4500 psi. Max. speed: 4500 rpm. Integral differential relief 


4F661 


constant regardless of load variation. valves for each circuit limit pressure intensification. Cast-iron body. 
Outlet Max. Adjustable Mfr. Item 
Max. Flow Рогі Size — Pressure Relief Valve Model Brand No. Flow Rate Displacement Operating SAE Port Sizes (in.) Item 
16 gpm Ў іп МРТ 3,000 psi No RD-150-16 _ Prince БРР06 (gpm) селеу) Pressure (psi) Inlet Outlet Brand No. 
9p Ў in NPT 3. 000 psi Yes RDRS-150-16 Prince БРР08 2.4-5 0.129 3, %-16 %-16 Concentric 4F660 
30 apm Жіп МРТ 3,000 рві Yes RDRS-175-30 Prince 6X842 5-10 0.258 2,300 7-14 7 -14 Concentric 4F661 
9p Yin NPT 3,000 psi No RD-175-30 Prince 5PP07 10-20 0.581 2,750 196-12 74-14 Concentric 4F662 
35 арт Zin NPT 2,000 psi No CFQ-A-75 РагКег бгезеп 380922 35 - 2,000 EA EA Parker Gresen 380930 
9p #12 SAE 3,000 psi No CFQ-A-12 Parker Gresen 380921 35 == 2,500 17-12 1076-12 Рагкег Gresen 380929 
003 and 005 Size Solenoid- Parker 
П 1 CLOSED CENTER 
Operated Directional Valves 
Bolt kits for valves available separately. B ^ B A 
Note: Additional solenoid-operated directional valves are available; on Grainger.com®, search for "solenoid-operated directional valves." тт | | 
РТ 
D03 SIZE р05 SIZE 
= Working port pressure (P, A, B): 5000 psi max. = Max. operating pressure: 5000 psi OPEN CENTER 
= Max. tank pressure: 1500 psi AC, 3000 psi DC = Max. tank pressure: 1500 psi AC, 3000 psi DC Е А В ^ 
= AC valves have conduit box-style termination; a Integral conduit box for wire termination 
DC valves require wire connector plugs, Feature higher machine productivity and uptime. | | 
4UB23 and 4UB24, sold separately Compatible with 005 and CETOP-5 mounting PT 
Optimized valve body/spool design minimizes pres- patterns. Solenoid/core tube design allows coils to 
sure drop and energy consumption. Compatible with һе changed without removing valve from installation. FLOAT CENTER 
D03 and CETOP-3 mounting patterns. Manual overrides. B AB A 
D03 VALVES 005 VALVES 
Coil Max. GPM Mfr. Item Max. GPM Mfr. Item Es 
Volts Spool Type (93000 psi Model No. @ 3000 psi Model No. 
Open 12.5 D1VWOO2CNYGF5  2NMUZ 30 D3WO02CNYK5 5AE84 PT 
110-120 Ac . Closed 22 DIVWOOTCNYGF5  2NMU3 28 D3WO01CNYK5 4UB27 
mde 1s — — DIWWODSCNVGES — 2NMUS 12 D3WOO9CNYke —  4UB29 
andem қ 
Open 20 DIVWOO2CNKW —  2NMUG 40 D3WOQ2CNKW — — 4DJY6 TANDEM CENTER 
12 DC Closed 20 D1VWOO1CNKW 2NMU7 40 D3W001CNKW 4DJY7 B AB A 
Float 18.5 D1VWOO4CNKW 2NMU8 = _ — — LL 
andem 13.3 D1VWOOSCNKW 2NMUS 23 D3WOOSCNKW 4DJY9 X | 
Open 20 D1VWOO2CNJW 2NMV1 — — = 
24 DC Closed 20 D1VWOO1CNJW 2NMV2 40 D3WO01CNJW 4DJZ2 PT 
Float 18.5 D1VWOO4CNJW 2NMV3 = D3WO04CNJW 4DJZ3 
andem 13.3 D1VWOOSCNJW 2NMV4 23 D3W009CNJW 4DJZ4 Spool Type 
D03 ACCESSORIES 005 ACCESSORIES 
Port Item Port Mfr. Item 
Description Size Modal No. Size Model No. 
Accessories for D03 and 005 Valves = 
m 
Subplate Bottom Port SAE #8 (4x16) SPD245835 — 4UB20 (рі;  SPDS4NS35 40831 
14-18 NPTF SPD22NS35 4UB21 — — — 
Subplate Side Port SAE #8 IA x16) 5РП2454535 4822 = = = 
Black Wire Connector Plug for Solenoid В 692914 4UB23 — = = 
Gray Wire Connector Plug for Solenoid A = 692915 4UB24 | — — — 
Bolt Kit for CETOP-03 Valves — BK209 4UB25 | — — — 
Subplate Side Port SAE #8 (9 х 16) SPD345AS35 40832 — -- = 2NMU3 4UB27 
Bolt Kit for CETOP-05 Valves — — — BK98 4UB33 
Cover Plate — SPD2CTENSS — 454142 | — — SPD3CIENSS — 45NL43 
Monoblock Valves 


= Load checks provided on all spools (except 14967) 
= All valves have direct-acting relief valves 


Du. 


Single-spool valves are 3-position and tandem center, 2- and 3-spool valves have 
a float spool. 6X845, 4HL36, 4HL37, 6W566, and 4HL32 can be converted to 
closed center or to power beyond operation; 6W565 can be converted to closed 
center only. 14967 has a pressure detent release preset at 1200 psi. 


Note: Additional stack valves are available; on Grainger.com®, search for "stack valves." 


6X844 
Inlet/ Work 
Outlet Port Factory Relief 
Port Size Size Capacity Relief Range Max. Mfr. Item 
Spool Action Ways Spools NPT (іп.) NPT fin.) gpm Setting psi psi Model No. 
Spring Center To Neutral 4 1 Yo Y 6 1500 psi@ 12gpm 1000 to 2750 3000 RD2555T4ESA1 6X844 
pring 4 1 % Y 30 2000 psi @ 10 gpm 1500 to 3000 3000 RD512CA5A4B1 6X845 F 
Detented 4 1 % Y 20 1500 psi@ 12gpm 1000 to 2750 3000 RD2575T4EDA1 6W565 
4 1 ЕЛ Y 30 2000 psi @ 10 gpm 1500 to 3000 3000 RD512CB5A4B1 4HL36 1 
Spring сөе to Neutral, 4th Position Detent 4 1 ЕД Y 25 2250 psi @ 3 gpm 1000 to 2750 2750 LS3000-1 1A967 
Notes Spring Center To prs m 3 1 % Y 30 2000 psi € 10 gpm 1500 to 3000 3000 RD512AA5A4B1 4HL37 1* 
о. 1: Spring Center To Neutral and 4th Position 1 * 
Detent. No. 2: Spring Center To Neutral 4 2 94 » 25 2000 psi @ 10 орт 1500 to 3000 3000 RD522GCGA5A4B1 6W566 t 
No. 1: Spring Center To Neutral and 4th Position 3 9 n 25 2000 рзі @ 10 орт 150010 3000 3000 RD5326CCGAA5MB1 4Н132 1% 


Detent. Мо. 2 and No. 3: Spring Center To Neutral 


* Power beyond requires Prince Number 4021/88 plug. 1 Closed center requires Prince Number 40ZV87 plug. t Closed center requires Prince Number 4071/89. Repair parts can be ordered from your 


local Grainger branch. 
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Cylinders Details on page A1. 


53Pz37 © 
[ГЕТ] в T |в HABEAS. 
sols S mL а 
р 
kD 1" |+-|-- STROKE —- 
RETRACT 
Prince 4HL44 €» сез 
Bore Stroke Retracted Column Ной Max. Dimensions (in.) Mfr. Item 
Dia. Length Length Load Dia. Pressure A B* с D E F G H J K Model No. 
Chief 

W Din 4in t4%⁄in 942016 1¥%in 3,000 psi Ув SAE 8 1.0002.0202.6932.1253.4901.1671.060 1%-12 200411TCU3 53PZ37 
. 2in біп 20 іп 94201) 1 іп 3,000 рві в АЕ 8 1.0002.0202.6032.1255.4901.1671.060 114-12  200811TCU3  53PZ38 
CHIEF Ince 2in 20in 30Y4in 70501b 1 Yin 3,000psi в SAE 8 1.0002.0202.6932.1253.4901.16/1.060 17-17: 20201116U3 — 53P239 
9 2%їп 8in 207 іп 14,/201b 1 in 3,000 рві 76 5АЕ 8 1.0002.0602.7132.1255.4901.1671.060 176-12 2508111С09  53PZ40 

А 2%in 12in 22 Ain 14,/201b 1 Yin 3,000psi 31 SAE 8 1.0002.0602./132.1253.4901.1671.060 11-12: 251211T6U3  53PZ41 
Double-Acting 3in 8іп 20 %in 21.2001b 1 іп 3,000psi Ув SAES8 1.0602.0602.8272.1255.3521.1671.060 134-12 30081210U3  53PZ42 
2 = 3in 16in 31%in 21.2001b 1 %in 3,000 psi Ув SAE 8 1.0602.0602.82/2.1258.6021.16/1.060 174-172  301615TCU3  53PZ43 
Tie-Rod Cylinders 3in 24in 34Y4in 16,5801 17210 3,000psi Зе SAE 8 1.0602.0602.8272.1253.3071.1671.060 134-12 302415TCU3 — 53PZ44 
Syn 8in 20/гіп 28,860 Ib in 3000psi s БАЕВ 1.0602.0002.7562.1255.3521.1671.060 1/42 350815TCU3  53PZ45 
| „был зїп 16in 31 in 22,3501р 17 іп 3,000 рві Ув SAE 8 1.0602.0002.7562.1258.6021.1671.060 14-12  351615TCU3  53PZ46 
2500 psi models feature: O-ring seal 4in 8 in 20 ”in 37:69010 17 іп 3000psi 3s SAE 8 1.1252.0002.8/42.1255.3/21.1671.060 114-12  400815TCU3 — 853PZ47 
and vented back-up washers on 4m 16 314m 3760010 2m 3000ps| Уе БАЕВ 11252000287421280221671000 1712 401620103 — SSPZAB 
А В 4in 24in 34i4in 376900 2іп 2,000 рві %в SAE 8 1.1252.0002.8/42.1253.3/21.1671.060 134-12  4024201CU3  53Р749 
piston, and U-cup on the gland. ац біп 8in 20%in 58.90010 2in 3,000psi 72 SAE121.3/82.1182.9252.1254.0891.2001.130 114-12  5008201CU3  53PZ50 
psi models feature: RoyalPlate Plus Біл 16in 31 іп 589000 2in 3,000рѕі М SAE8 1.3/82.1182.9252.1257.3391.2001.130 1 14-12 501620TCU3 Б3Р751 
coating on all piston rods which offers 5in 24in 36Y4in 58,9001b 2 Win 3,000psi 4 SAES8 1.3/82.1182.9252.1254.0891.2001.130 112-12  502422TCU4  83PZ52 


> Prince 
substantial performance enhancements 20 4i {4 Yin 942516 1 Yin 3.000 psi Уе Y-16 1.01518 2% 1% 3% 1.06 19% 112 UNE B200040ABAAA07B АНІЗВ 
К А ; 2in 8in 20 Vin 9425 |b 1 %in 3.000 psi v 2-16 1.015 179%в 2% 11%: 5% 1.06 1906 176-12 UNF A200080ABAAA07B 4HL39 

Beata taney heed rae д xin 20in 30i 77600 17% т 8000р] % 016 1.015 1%s 2% 1% 3% 106 1% 104-12 UNF B200200ABAAAO7B АНГ 
- 2%in 8i 20 %in 14,730 lb 1 sin 3.000 psi 7 34-16 1.015 1% 2194s 11% 596 1.06 7% 1%-12 UNF A250080ABAAAO7B 4HL41 
polished chromed piston rods. Ductile- 2/1п 12 in 22 Vin 147301 Тип 3,000 psi Яе 7-16 1.015 Т/ 21% 117 376 1.08 191 1¥4-12 UNF B250120ABAAAO7B —AHLA2 
рөт MA ) 3in 8іп 207іп 169001 1% in 3.000 psi % 3416 1.015 1% 27 1106 5% 1.06 17% 176-12 UNF A300080ABAAA07B  4Н143 
iron piston with O-ring seal between 3in 16in 31 van 16,730 Ib Тт 3,000 psi Ўв 9-16 1.015 Т 27s Тв 9 1.06 The T5412 UNF A300160ABAAA07B 4Н144 
А | E 3in 24in 34 in — 1% in 3.000 psi As 34-16 1.015 1% 27 116 3% 1.06 17% 1%-12 UNF B300240ABAA07B — 4HL45 
piston rod and piston. Urethane U-cup — ^ 8 т 20711 37:700161 9113.000 psi Sis i18 1015 154 27e TA 5A 106 1% 14-12 UNE MMODOBOABACAO7B AHL49 


hehe юй ир 207 AR FeR AR аа AR E EN E T шаш OR. 
bore and larger), crown seal n piston, Bin 8m —20 in S 000b zi. 3.000 psi RS 1268 TÀ 2% 2 —4 7112 1% 17-12 UNF B500080ACDDA07B АНГЫ 
nylon bearing on piston (4", 41^", and  2%in 8in 20 Ain Ful PS Твіт 2500psi 4 V16 1015 1% 27 1% 54 106 17: 14-12 UNE SAE-7008 47189 
" ins(A" 4м" 3in біп 20/4in Full PSI 1 іп 2,500 psi Ув 34-16 1.015 176 276 1196 5% 1.06 1916 176-12 UNF АЕ-7108 47190 
5" bores), and hardened pins (4^, 4/7, -fin em 209 m— Fu PSI Туп 2:500 psi Ye 3-16 1.015 ТИ 27e ТАБИ 106 1. T4212 UNE SAE-8008 — — 47192 
and 5" bores). O-ring seal between tube “5іп 8іп 20%in FullPSI 134in 2,500psi 4 7614 1.265 1% 2% 2 4 106 1/4 1/-12UNF  SAE-8208 42193 


and ductile-iron butt and gland casting. ^ * SAE O-ring. 


Borg puke ней Rog " guimensions (in.) E nuu пет 
ia. Leng eng ia. Ы ode 0. 
2 іп 10in 20%in 1 іп 0.189 2.500 1.125 2125 1.625 218-319 6ҒС/8 
2 іп 12in 22%in 1Y&in 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-320 G6FCV9 
2 іп (in 24%in 1 іп 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-321 6ҒОМ0 
2%in 16in 26%in 1 іп 0.189 2.500 1.125 2125 1.625 218-322 6FCW1 
2%in 18in 28%in 1 іп 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-323 6FCW2 
2%in 20in 30%in 1 іп 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-324 6FCW3 
2%in 24in 34i4in 1 іп 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-325 6ҒОМ4 
2%in 30in 40%in 1/4in 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-329 6FCW5 
2%in 36in 46%in 1йїп 0.189 2.500 1.125 2125 1.625 218-330 6FCW6 
2%in 48in 58 Йіп 1 іп 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-331 6FCW7 
3in 4in 14Иіп 1Vin 0.189 2.625 1.125 2125 1.625 218-333 6FCX0 
RETRACT Б-Б----- 3in біп 16%in 1%in 0.189 2.625 1.125 2.125 1.625 218-334 GFCX1 
Le Зіп 8in 18Йіп 1йїп 0.189 2.625 1.125 2.125 1.625 218-335 бЕСХ2 
PORT PORT 3in 8in 20%in 1%in 0.189 2.625 1125 2.125 1.625 218-302 6FCX3 
қ A (WALL) D 3in 10in 20%in Тўп 0.189 2.625 1125 2.125 1.625 218-336 6FCX4 
П | Г S Зіп 12in 22%Мїп 1%ain 0.189 2.625 1125 2.125 1.625 218-337 6FCX5 
KT ] Н | Зіп 14in 24%in 1йїп 0.189 2625 1.125 2125 1.625 218-338 бЕСХб 
! Зіп 16in 26 йіп 1 іп 0.189 2.625 1125 2.125 1.625 218-339 6FCX7 
үт еее | Іс В Зіп Win 31%in 1 іп 0.189 2.625 1125 2125 1.625 218-340 6FCX8 * 
М. Z Н | 3in 18in 28 йіп 1%sin 0.189 2625 1125 2.125 1.625 218-341 6FCX9 
= = Зіп 20in 30%in 1 іп 0.189 2.625 1.125 2125 1.625 218-342 6FCYO 
Ева шшш ш ш 
ш іш = In In 4 In 21П . . è " d ^ 
Double-Acting Tie-Rod Cylinders мбчм -r сп i/r 1n cis 21222 103 е 
In In 4 in 21П ү d 5 $ К E 
» Max. working pressure: 2500 psi = Temp. range: -20° to 220°F зип Bin Тип Тип 0.218 2423 HA 2125 1423 218-318 e 
" ore А x : s. 2n ІП 4 In 4 |n E f е ^ Қ - 
Cylinders feature precision-honed steel tube and ductile-iron piston with 3%in 10іп 20%in 1 Яіп 0.218 2.625 1.125 2.125 1.625 218-250 G6FCY9 
high-tensile strength chrome-plated rod. Polypak rod seals. Pins and EL Тап PETI Тип 0218 2429 ІНЕН 3123 1625 218351 iat 
clips are included. 1" pin dia., except 6FCX8, 6FCZ3, and 6FDCO are 11⁄4" Зп 16in 26%in 1%in 0218 2.625 1.125 2.125 1.625 218-353 GFCZ2 
cia, lack color шшш шы шош ш Ер 
21П ІП 4 |n 4 |n В f 5 Š К E 
Bore Stroke Retracted Rod Dimensions (in.) Mfr. Item 3%in 20in 30%in 1 іп 0.218 2.625 1.125 2.125 1.625 218-356 6ЕС75 
Dia. Length Length Dia. А B* (9 D E Model — No. З іп 24in 34 ^in 1%in 0.218 2.625 1125 2.125 1.625 218-306  6FCZ6 
2і 4in 14Иіп 1%іп 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-297  6FCT9 3%in 30in 40%in 1%#їп 0.218 2.625 1.125 2.125 1.625 218-327 6ЕС77 
2in бі. 16Йіл 1%in 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-298  6FCUO 3%in 36in 46%in 1/2in 0.218 2.625 1.125 2.125 1.625 218-328  6FCZ8 
2in 8in 18%їп 1 іп 0.189 2.500 1.125 2125 1.625 218-299 БЕСИТ 3%in біп 16 йіп Tin 0.218 2.625 1125 2.125 1.625 218-348  6FCZ9 
2in Bin 20%in 1%їп 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-300 6FCU2 3%in 4in 14%in 1in 0.218 2.625 1.125 2.125 1.625 218-247 GFDAO 
2in 10in 20%in 1%in 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-306  6FCUS 3%in 48in 58i4in 1%in 0.218 2.625 1.125 2.125 1.625 218-357 6FDAi 
2in 12in 22%in 1 іп 0.189 2.500 1125 2.125 1.625 218-307 6FCU4 4in 8in 18%in 1 ^in 0.244 2.625 1125 2.125 1.625 218-360 6FDA4 
2in 14іп 24Иіп Tin 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-308 6ҒСИ5 4in 8in 20%in 1%in 0.244 2625 1.125 2.125 1.625 218-304 6FDA5 
2in 16in 26%in 1%in 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-309 6FCU6 4in 10іп 20/4in 1%in 0.244 2.625 1.125 2.125 1.625 218-261 GFDAG 
2in 18in 28%in 1'4in 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-310 6FCU7 din 12іп 22i4in 1in 0.244 2.625 1.125 2.125 1.625 218-260 GFDA7 
2in 20in 30Иіп 1 Yin 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-311 бЕСИ8 4in 14in 24%in 1%in 0.244 2.625 1.125 2.125 1.625 218-363 6ҒПА8 
2in 24іп 34Y4in 1 іп 0.189 2.500 1.125 2125 1.625 218-312 БЕСИ 4in (in 26%in 1/іп 0.244 2.625 1.125 2125 1.625 218-364 GFDA9 
2in 30in 40%in 1%in 0.189 2.500 1125 2.125 1.625 218-313  6FCVO 4in 16in 31%in 2in 0244 2.625 1.125 2.125 1.625 218-365 6FDCO * 
2in 36in 46 йіп 1 іп 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-314 БЕСЫ 4in 18in 28 йіп Twin 0.244 2.625 1125 2.125 1.625 218-366 ӨРІСІ 
Zin 48in 58%in 1 іп 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-315 GFCV2 4in 20in 30%in 1%in 0.244 2.625 1.125 2.125 1.625 218-367 6FDC2 
2Фіп 4in 14Иіп 1%in 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-316 6FCV4 4in 24іп 34 іп Tin 0.244 2.625 1.125 2.125 1.625 218-305 6FDC3 
2%in бі 16 иіп 1i4^in 0.189 2.500 1.125 2.125 1.625 218-317 6FCV5 “іп 24in 34%in 2in 0.244 2.625 1.125 2125 1.625 218-332 6FDC4 
2%in 8in 18%in 1 іп 0.189 2.500 1.125 2125 1.625 218-318  6FCV6 4in 30in 40 іп 2in 0.244 2625 1.125 2.125 1.625 218-268 6Е0С5 
2%in 8in 20%in 1%in 0.189 2.500 1.125 2125 1.625 218-301 6FCV7 4in 36in 46%in 2іп 0.244 2.25 1105 2125 1.625 218-260 6FDC6 
* Pin dia.: 114" for cylinders with 3" to 4" bore. 4in 48in 58 йіп 2in 0.244 2.625 1125 2.125 1.625 218-370 6FDC7 
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GRAINGER.COM Cylinders 


CAD 


LI ire 


Dile 52366 


Double-Acting Ag/Mobile 
Welded Cylinders 


= Max. working pressure: 2500 psi 


Crosstube end mountings. All-steel welded construction. Heavy-wall honed 
Steel tubing. Ground and polished chrome piston rod. Cast-iron ring, O-ring, 


and back-up washer packing on piston. Urethane U-cup rod seal. Truarc gland L 
retainer. Cylinders will operate at full pressure through 24" stroke except: 57369 (WIDE) 4 
with limit of 13,000 Ib. (1839 psi) іп extension and 57371 with limit of 9700 Ib. E RETRACT G| 


Bore Retracted Mfr. Item Dimensions {in.) 
Dia. Stroke Length — Length Rod Dia. NPTPort(in.) Model No. Bore Dia. А Вв C D E Е L1 N 0 
25in 16in 24 in 1%in % РМС-5416 57366 2.5 in Ye A % 070 Ув % 2% 3 1% 1й 2% 
і 24 in 32in 136 in % РМС-5424 57367 2.5 in Уе % % 070 Y % 2% 3 1% 1й 2% 
зїп 20 in 28 in Tin % РМС-8320 57368 2.5іп Ye % % 070 % % e 3 1% 1й 2% 
30 in 38 in Tin Y PMC-8330 52369 3in Ye 6» № 1015 e 1 2X 30 1^ 14 2% 
35in 36 in 44 in Tin Y PMC-5536 57371 3in Ye 0 % 1015 e 1 27s 3% 10 1й 2% 
Ain 30 in 39 іп 2 in Y РМС-5630 57372 Зіп Ye %0 % 1.015 e 1 27s 3% 10 1A 2% 
48 in 57 in 2in Y PMC-5648 5PP02 3in Ye % % 1015 Ve 1 22%ф0 3% 108 1й 2% 
Зіп Ye % ^ 1015 e 1 2s 30 1^ 14 2% 
3.5 in % 1 % 1015 Ve 1 Te 4 12 1^ 2% 
3.5 in Ye 0 % 1015 18 1 1%6 4 Th 15 2% 
4in Ye % Y 1265 e 1% 2% 4% 196 2% 


* Ports, NPTF. 


Bore Dia. 
1.5 іп 2in 2.5 in 3 in 
Stroke Retracted Вой Port Item Вой | Port Item Вой | Port Item Ной | Port Нет 
Length Length Dia. Size No. Dia. | Size Мо. Dia. | Size Мо. Dia. | Size Мо. 
4in  12in Тіп |44 SAE GFDDO 1% in #6 SAE 6FDD8 1 in 78 SAE 6FWT5 1 72 in #4 SAE 6FWU9 
біп  14in 1in|?4SAE6FDD1 1 in #6 SAE 6FDD9 1 72 in Z8 SAE GFWT6 1 2 in #8 SAE GFWXO 


8 in 1біп 1in 74 SAE 6Е002 1 in 96 SAE GFDEO 1 “іп #8 SAE GFWT7 1 1^ in #8 SAE GFWX1 

10in 18іп 1іп #4 SAE 6FDD3 1 й іп #6 SAE GFDE1 1 7 іп #8 SAE 6FWT8 1 72 in £4 SAE 6FWX2 

12in 20іп Тіп 74 5АЕ GFDD4 1 4 іп #6 SAE GFDE2 1 in 78 SAE GFWT9 1 72 in #4 SAE GFWX3 

14in 22іп 1in|£4SAE 6Е005 17 іп #6 SAE GFDE3 1 in #8 SAE GFWUO 1 72 in #4 SAE GFWX4 

16in 24in 1іп #4 SAE 6FDD6 1% in| #6 SAE 6FDE4 1 “іп 78 SAE 6FWU1 1 17 in|#4 SAE 6FWX5 I-—— — —————— RETRACT 

18in 26in - — 1% in| #6 SAE GFDE5 1 “іп 78 SAE 6GFWU2 1 17 in 28 SAE GFWX6 E PORT 

20in 28in — | — - 4 “in| #6 SAE GFDEG 1 72 іп #8 SAE GFWU3 17 in| #8 SAE GFWX7 awau PORT D— 
24in 32in -|- — 1 іп %6 SAE бЕрЕТ 1 іп 78 SAE GFWU4 1 7 in £4 SAE GFWX8 1 L 

30in 38in —| — —  1Win26SAEG6FWT1 1 % in| #8 SAE 6FWU5 1 7 in #4 SAE 6FWX9 1 

32in 40in —| — — 1 іп %6 SAE 6ЕМТ2 1 % in| #8 SAE 6FWUG 1 72 in £4 SAE GFWYO Г 

36in 44i =| = — 1 Йіп #6 SAE GFWT3 1 7 in| #8 SAE 6FWU7 1 7 in #8 SAE 6FWY1 

40in  48in — — — {1 in #8 SAE 6FWY2 

48in 5біп — — — Win 4SAE 6FWY3 

Bore Dia. Item B (WIDE 
3.5 in 4 in Type No. diss C (WIDE) 

Stroke Retracted Rod | Port Нет Ной Port Нет Seal Kits 
Length Length Dia. | Size Мо. іа. Size Мо. For 1.5 in Bore Welded Cylinder 6Е007 


4in 14іп 1%1іп 28 SAE GFWYS 2 іп |#8 SAE 6FXA1 For 2 in Bore Welded Cylinder G6FWT4 MAXIM 
6in  16in 139; іп/#8 ЅАЕ 6FWY6 2 іп |#8 ЅДЕ 6FXA2 For 2.5 in Bore Welded Cylinder 6FWU8 е 
8in  18in 1 іп %8 SAE GFWY7 21п |#8 SAE 6FXA3 For 3 in Bore Welded Cylinder  6FWY4 


10їп 20in 172 т #8 SAE 6FWYB 2in #85АЕ GFXAA For 35 in Bore Welded Cyinder в Double-Acting Ag/Mobile 


12in 22in 1% іп #8 SAE GFWY9 2 іп #8 SAE 6FXA5 For 4 in Bore Welded Cylinder 6FXC6 


14іп 24іп 1% in|#8 SAE GFWZO 2 in| #8 SAE 6FXA6 H 
EE [sri wanted КҮРЕ» 

in In 4 |n ІП А $ 
20in 30іп 191п/48 SAE 6FWZ3 2 in 98 SAE 6FXA9 = Max. working pressure: 3000 psi 
24in 34іп 1% іп #8 SAE GFWZ4 2 іп |#8 SAE 6FXC0 = Temp. range: 20° to 220°F 
30in 40іп 1 іп 48 SAE 6FWZ5 2 in #8 SAE 6FXC1 : a, К T 
32in 42іп 1% in|#8 SAE GFWZ6 2 in #8 SAE 6FXC2 Cross-tube mounted cylinders feature ductile-iron pistons and precision- 
36in 46in 1% in|#8 SAE 6FWZ7 2іп #8 SAE 6FXC3 ; ahere 
40in 50 int 34 in £8 SAE GFWZS 2in £8 SAE GEXC4 honed steel tubes, with Polypak rod seals and high-tensile strength 
48in  58in 134in £8 SAE 6FWZ9 2 іп £8 SAE бЕХС5 chrome-plated tie rods. Black finish. 

Dimensions (in.) Dimensions (in.) Dimensions (in.) 

Bore Pin Bore Pin Bore Pin 
Dia. Dia. A B с D E Dia. Dia. A B с D E Dia. Dia. A B с D E 
15in іп 0.188 2250 2.000 2.835 0.625 25in Тіп 0.188 3236 2251 2.645 0.750 35in i/4in 0.219 4236 2244 3.862 1.000 
15in Яіп 0.188 2.250 2.000 2.835 0.625 25in tin 0.188 3.236 2.251 2.645 0750 35in 1 йіп 0.219 4.236 2.244 3.862 1.000 
15in in 0.188 2.250 2.000 2.835 0.625 25in tin 0.188 3.236 2.251 2.645 0.750 35in 1⁄4in 0.219 4236 2.244 3.862 1.000 
15in “іп 0.188 2.250 2.000 2.835 0.625 25in tin 0.188 3.226 2.251 2.645 0750 35in 1 йіп 0.219 4236 2.244 3.862 1.000 
15in “in 0.188 2.250 2.000 2.835 0.625 25in tin 0.188 3.236 2.251 2.645 0.750 35in 1 йіп 0.219 4.236 2.244 3.862 1.000 
15in %п 0.188 2.250 2.000 2.835 0.625 25in tin 0.188 3.236 2.251 2.645 0.750 35in 1 йіп 0.219 4236 2.244 3.862 1.000 
i5in іп 0.188 2.250 2.000 2.835 0.625 25in tin 0.188 3.236 2.251 2.645 0.750 35in 1 йіп 0.219 4236 2.244 3.862 1.000 
2in Тіп 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 зп {tin 0.188 3/40 2251 2.126 0.750 35in 1 Йіп 0.219 4236 2.244 3.862 1.000 
2іп tin 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 3in tin 0.188 3.740 2251 2.126 0.750 35in 1 Йіп 0.219 4236 2.244 3.862 1.000 
2in Тіп 0188 2.756 2.251 2.649 0.750 3in Тіп 0.188 3.740 2.251 2.126 0.750 35in Тиіп 0.219 4.236 2.244 3.862 1.000 
2іп Тіп 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 Зіп Тіп 0.188 3.740 2.251 2.126  0./50 35in 1 йіп 0.219 4.236 2.244 3.862 1.000 
2in Тіп 0188 2.756 2.251 2649 0.750 3in Тіп 0.188  3./40 2.251 2.126 0.750 4in 1%in 0.250 4.740 2.500 3.728 1.126 
2іп Тіп 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 3in tin 0.188 3/40 2251 2.126 0.750 4in 1%in 0.250 4.740 2.500 3.728 1.126 
2in Тіп 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 3in Тіп 0.188 3.740 2.251 2.126 0.750 її 1%in 0.250 4.740 2.500 3.728 1.126 
2іп Тіп 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 3in {tin 0.188 3.740 2.251 2.126  0./50 4in 1%in 0.250 4.740 2.500 3/28 1.126 
2in Тіп 0188 2.756 2.251 2649 0.750 Зіп Тіп 0.188  3./40 2.251 2.126 0.750 4in 1%in 0.250 4.740 2.500 3.728 1.126 
2іп Тіп 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 3in {tin 0.188 3/40 2.251 2.126 0.750 4in 1%in 0.250 4.740 2.500 3/28 1.126 
2in Тіп 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 3in Тіп 0.188 3.740 2.251 2.126 0.750 4in 1%in 0.250 4.740 2.500 3.728 1.126 
2in Тіп 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 3in {tin 0.188 3.740 2.251 2.126 0750 4in 1%in 0.250 4.740 2.500 3/28 1.126 
2in Тіп 0.188 2.756 2.251 2.649 0.750 3in Тіп 0.188  3./40 2.251 2.126 0.750 4in 1%in 0.250 4740 2.500 3728 1.126 
25in {in 0.188 3.236 2.251 2.645 0.750 зп tin 0.188 3.740 2.251 2126 0.750 4in 1%in 0.250 4.740 2.500 3/28 1.126 
25in tin 0.188 3236 2.251 2.645  0./50 зп tin 0.188 3.740 2.251 2.126 0.750 її 1%in 0.250 4.740 2.500 3.728 1.126 
25in Тіп 0.188 3.236 2.251 2.645 0.750 3.5in 1 Yin 0.219 4.236 2.244 3.862 1.000 4іп 1%in 0.250 4.740 2.500 3/28 1.126 
25in tin 0.188 3.236 2.251 2.645 0.750 35in tin 0.219 4.236 2.244 3.862 1.000 din 1%in 0.250 4740 2.500 3.728 1.126 
25in tin 0.188 3236 2.251 2.645 0750 3.5in 1 іп 0.219 4.236 2.244 3.862 1.000 4in 1%in 0.250 4.740 2.500 3/28 1.126 
25in {in 0.188 3.236 2.251 2.645 0.750 3.5in 1Y4in 0.219 4.236 2.244 3.862 1.000 4in 1%in 0.250 4740 2.500 3728 1.126 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2419 


HYDRAULICS Scan. Order. Done. = 
Cylinders Details on page A1. 


D 
WRENCH 
FLATS 


IS— — — ZJ + STROKE — ——4 


Мм-- E—— — — LB + STROKE 
Il—— Р + STROKE ——e| 


E а У 25 
EE NPT 
KK THDS i 
E | B 4X Ø FB THRU 
4 Ø FC COUNTERBORE x 
FD DEEP BOTH ENDS 
A—[-—- ^ p 


Cc 
ROD DIA V— lal 
ØRD ØMM 
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Hydraulic Cylinders 


= Max. pressure: 2500 psi 

= Temp. range: -20° to 160°F 

» All-steel construction with black finish 
= Modular mounting design 

6", 8", 10", and 12" stroke cylinders have adjustable cushions on both ends. eX Miiller: 
Piston rods are case hardened and hard chrome plated to resist mechanical 


damage. Urethane rod seal and nitrile piston seals are compatible with standard Compact Hydraulic Cylinders 


МҮРІ"---ІВ + STROKE —* 


ZL + STROKE——9 


hydraulic fluids. Optional magnetic piston will actuate Position Sensors 4YRD6 » Temp. range: -10° to 165°F POSITIONING SENSORS 
or 4YRD7. » Aluminum body and piston » Max. switching current: 100mA 
Note: Compact Hydraulic Cylinders available on Grainger.com?. Almost half the length of comparable Cost-effective alternative to machine- 
bore and stroke tie rod construction mounted switches for providing 
Boro Dimensions (in.) products. Piloted rod gland with long accurate indication of load position. 
A B C E E F G J KK LB MM P V W Y 7) bearing area allows precise align- Low-profile design keeps switch 


Шап EJ A A ой 2 A is Us E) ER % on Я a E Eo ment of cylinder and load center lines. within compact cylinder body enve- 
2%п 1% 1% % 34 Y? % 194 1% 34-316 5% 1 3 М A 2% 6% Standard SAE O-ring ports make leak- lope. Solid-state switches use GMR 


32 іп m ЕЛ a Е A ш 2 m EDT бл ТА о A 2 ай A free hydraulic line connections. technology to ensure precision, reduc- 
in 8 4 4 8 4 4- 8 4 4 4 8 4 H icti 
mm WITH ing hysteresis characteristics. 
MAGNETIC MAGNETIC 
REGULAR PISTON REGULAR PISTON Bore 
Bore Stroke Нет Item Bore Stroke Нет Item Dia. Dimensions (mm) 
Dia. Length No. No. Dia. Length No. No. (mm) MM A C D E EE(SAE) EK EL FB FC FD КК МА В RDf9RTWPLB ZL 
Tin 42630 = 2in 42648 — 20mm 12 10 6 1043 #2 6 165 55 95 54 9У624 11 30 24 3 11 43 54 
2in 42631 — 4in 42649 ДҮВС5 25 тт 14 12 6 12 49 #2 8 17.5 55 95 54 %-24 13 36 27 3 11 45 56 
qw Sin | 42632 4YRA2 зу" біп! 42650 4YRC6 32mm 18 15 8 1562 #4 11 205 7 11 65 7620 17 47 36 3 13 51 64 
4in | 42633 ДҮВАЗ 8in | 47651 4YRC7 40mm 22 2081970 #4 12 21 9 14 86 %-18 21 52 43 3 13 55 68 
біп! 42634 4YRA4 10іп! 47652 4YRC8 50mm 28 24 9 2480 #4 14 225 11 175108 %-16 27 58 53 3 14 60 74 
8in | 42635 4YRA5 12in | 47653 4YRC9 63mm 36 30113294 #4 17 26 135 20 13 1-14 35 69 66 3 16 67 83 
Tin | 47636 = 2in | 47654 = Bore Stroke Max. Retracted Mfr. Item 
2in | 42637 I 4in | 47655 4YRD1 Dia. Length Pressure Length Model No. 
2 4in 42638 ДҮВАб г біп 47656 4YRD2 10 mm 2,030 psi 64 mm 20 TNCHES3T9A х 10.00 2XKK7 
біп 47639 4YRA7 8 in 42657 4YRD3 20mm 25mm 2,030 psi 79 mm 20 TNCHEST9A x 25.00 2XKK8 
8in 42640 4YRA8 10in| 47658 4YRD4 50 mm 2,030 psi 104 mm 20 TNCHEST9A x 50.00 2XKK9 
10in| 42641 ДҮВА9 12in| 47659 4YRD5 10 mm 2,030 psi 66 mm 25 ТМСНЕЗТОА х 10.00 2XKL1 
Tin 42642 — 25mm 25 тт 2,030 psi 81 mm 25 TNCHEST9A x 25.00 2XKL2 
2in 42643 — 50 mm 2,030 psi 106 mm 25 TNCHEST9A x 50.00 2XKL3 
ду" 4in 47644 4YRC1 10 mm 2,030 psi 74 mm 32 TNCHEST9A x 10.00 2XKL4 
біп 47645 4YRC2 25mm 2,030 psi 89 mm 32 TNCHEST9A x 25.00 2XKL5 
8in 42646 4YRC3 32mm 50 тт 2,030 psi 114 mm 32 TNCHEST9A x 50.00 2XKL6 
10in| 42647 4YRC4 80 mm 2,030 psi 144mm 32 TNCHEST9A x 80.00 2XKL7 
Item 100 mm 2,030 psi 164mm 32 TNCHE3T9A x 100.00 2XKL8 
Function No. 25 mm 2.030 psi 93mm 40 ТМСНЕЗТОА x 25.00 2XKL9 
Position Sensors for Cylinders - Tie Rod Mounted 40 50 mm 2,030 psi 118 mm 40 TNCHEST9A x 50.00 2XKN1 
Normally Open or Normally Closed PNP 4YRD6 mm <р mm 2,030psí 148mm 40TNCHESTOAx80.00  —2XKN2 
Normally Open or Normally Closed NPN 4YRD7 100 mm 2,030 psi 168mm 40 TNCHEST9A x 100.00 2XKN3 
Required Power Cord for Position Sensors, 16 ft. 25 mm 1,740 psi 99 mm 50 TNCHEST9A x 25.00 2XKN4 
Power Supply/Signal Cordset 4YRD8 50 mm 50 тт 1,740 psi 124 тт 50 TNCHEST9A x 50.00 2XKN5 
FRONT OR REAR EYE ROD 80 mm 1,740 psi 154 mm 50 TNCHEST9A x 80.00 2XKN6 
REAR FLANGE CLEVIS BRACKET CLEVIS 100 mm 1,740 psi 174mm 50 TNCHEST9A x 100.00 2XKN7 
Bore нет Нет Item Нет 25 тт 1,450 psi 108 mm 63 ТМСНЕЗТОА x 25.00 2XKN8 
Dia. No. No. No. No. 63mm 50 тт 1,450 psi 133 mm 63 TNCHE8T9A x 50.00 2XKN9 
Mounting Hardware 100 mm 1,450 psi 183 mm 63 TNCHEST9A х 100.00 2XKP1 
Т" 1A329 1A331 1A344 1A345 Mfr. Item 
2" 1A332 1A334 — — Function Switching Voltage Model No. 
2 14335 14337 14346 14347 Position Indicating Switch, 32 to 125mm 
ЗИ" 1А338 1А340 1А348 1А349 Normally Open NPN 10 to 30V DC P8SAGNFAX 61RG47 
4 1A341 1A343 1A350 1A351 Reed 10 to 30V AC/DC P8SAGRFAX 61RG48 
2480 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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High-Pressure Hose Assemblies 


= Temp. range: -40° to 212°F 
= 4:1 safety factor 


These Eaton Aeroquip FC579 hydraulic hose assemblies are suitable for 


high-pressure applications and have crimped-on rubber strain relief on their 
ends that helps extend the hoses’ life. They have an abrasion-resistant SBR 
(styrene-butadiene rubber) tube and cover and are reinforced with two layers 
of steel wire braids for strength. The hose exhibits low volumetric expansion 
under pressure, which helps maintain the efficiency of the hydraulic system. 
These hydraulic hose assemblies are used for hydraulic jacking applications 
with petroleum- and water-based fluids. They come with fittings installed on 
both ends and are ready to connect to compatible equipment. Meet or exceed 


EN857, type 28C. 


15in | 24 in 
Hose | Item | Item 
Fitting Size ІП. | No. No. 
ЕЛС x FJIC 
Фвіпх біп Жіп | 3F811 | 3F809 
Фвіпх біп Yin | 3F797 | 3F795 
Yinx¥in Win | 2F747 | 2F749 
Ainx*”in Ип — — 
WeinxtVein Yin | —  |2F671 
TYeinxt¥%ein Tin | — | 2F691 
MNPT x MNPT 
Winx Yin — ^in | 2F711 | 2F713 
Yinx Yin Эіп — |2Ғ725 
Эіпх%іп Yin | 47214 47215 
Yinx¥in “win | — — 
Yinx vin Win | 47205 47206 
іп хіп Win — |2Ғ673 
Tinx in Tin —  |2F693 
ENERPAC.@ 
Thermoplastic 
Hose Assemblies 


= 4" inside dia. 
= Max. pressure: 10,000 psi 
= 4:1 safety factor 


Enerpac H700 hydraulic hose assemblies are designed to exhibit low volumetric 


36 in 
Item 
No. 


3F807 
3F793 
2F751 
2F737 
2F675 
2F695 


2F715 
2F727 
2F731 
2Ғ753 
47207 
2Ғ677 
2Ғ697 


4ft 
Item 
No. 


3F805 
3F791 
2F755 
2F739 
2F679 
2F699 


2Ғ717 
2Ғ729 
47216 
2Ғ757 
47208 
2F681 
2F701 


% 


5ft 
Item 
No. 


3F803 
3F789 
2F759 
2F741 
2F683 
2F703 


2F719 
2F733 
42217 


42209 
2F685 
2F705 


46C579 


6 ft 
Item 
No. 


3F801 
3F787 
2F763 
2F743 
2F687 
2F707 


2F721 
2F735 
2F765 
42210 
2F689 
2F709 


8 tt 
Item 
No. 


3F799 
3F785 
2F767 
2F745 


9 tt 


Item 


No. 


> 
N 
N 
= 
өз 


HYDRAULICS 
Hose Assemblies 


Min. Bend 
Radius (in.) 


ШЕЛІ 
2.5 
3:185 
315 
4.75 
6 


Min. Bend 
Radius (in.) 


ШЕЛІ 
2.5 
3.15 
4.75 


FJIC x FJIC 
е 2Е671 
e MNPT x MNPT 
2F681 
Hose Inside Female JIC 
Dia. (in. Thread (in. Мах. Operating psi 
JIC x JIC Hose Assembly Specifications 
Л 6-20 5800 
36 96-18 4800 
% %-16 4000 
% 74-14 4000 
3 1746-12 3125 
1 196-12 2400 
Hose Inside Male NPT 
Dia. (in.) Thread (іп) Мах. Operating psi 
NPT Hose Assembly Specifications 
JA 14-18 5800 
% %-18 4800 
Wp 15-14 4000 
ЕЛ 34-14 3125 
1 1-117? 2400 


expansion under pressure, which helps maintain the efficiency of the hydraulic 


system. They come with NPTF (National Pipe Taper Fuel) fittings installed on the 
ends of the hoses and are ready to connect to equipment. These hoses are used 


for transferring petroleum- and water-based fluids in hydraulic systems. They 
have crimped-on rubber strain relief on the ends of the hose that helps extend 
its life. These hoses have a thermoplastic tube and an abrasion-resistant poly- 
urethane cover. They are reinforced with two layers of steel wire braids. 


ENERPAC Ø 
E:T-N | Aeroquip 


6BU58 


10,000 PSI Hose Assemblies 


= Max. pressure: 10,000 psi 


All comply with Material Handling Institute 1/-100 hose specification. 
Dust caps included. All hoses, except 6BU60, 18Y529, and 18Y530 are 
rubber with black rubber external coating over 2 layers of steel wire 
braid. 6BU60 thermoplastic hose has a 4:1 safety factor and yellow 
polyurethane jacket. Use 3KD64 with Coupler 3KD28 (sold separately). 
Cylinder 62782 (sold separately on page 2468), and Hand Pump 


6W461 (sold separately on page 2466). 


24 in 
Hose Item 
Fitting Size — I.D. No. 
C604 x NPTF 
Yeinx?sin Vin — 
CH604 x NPTF 
Yeinx'4in йіп — 
Yinx¥in ain — 
F Coupler x M Coupler 
Yinx Yin йіп — 
NPTF x NPTF 
Yeinx3&in Yin | 460579 


Hose Hose Tube 
Fitting Size  I.D. Material 
CH604 x NPTF 
Yeinx?&in Yin Rubber 
Yeinx?8in “Yin Thermoplastic 
¥Yinx Yin Yin Rubber 
M Coupler x M Coupler 
Yeinx*?&in Yin Rubber 
MNPT x M Quick Disconnect 
Yeinx?&in Yin Rubber 
NPTF x M Coupler 
Yainx Yin Yin Rubber 
NPTF x NPTF 
Yeinx?&in Yin Rubber 
Yeinx9?&in Yin Rubber 


36 in 6 ft 
Item Item 
No. No. 

— 460597 
— 460598 
— 6BU60 
466580 | 460581 


3KD65 


6 ft 

Item 

Brand No. 
Enerpac 6BU58 
Enerpac 6BU60 
Enerpac 466604 
Eaton Aeroquip| 3К066 
Eaton Aeroquip| 3К065 
Eaton Aeroquip| 3KD64 
Enerpac 6BU56 

Enerpac — 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


46C598 


6 


6 ft 6 in 
Item 
No. 


55PR28 


10 ft 
Item 
No. 


68059 
18Ү529 
466605 


3KD67 


6BU57 
460592 


Wt. per Foot (Ibs.) 


0.21 
0.27 
0.34 
0.34 
0.5 

0.71 


Wt. per Foot (Ibs.) 


0.21 
0.27 
0.34 
0.5 
0.71 


10 ft 20 ft 
Item Item 
No. No. 
18Y529 | 18Y530 
— 3PCZ2 
460582 | 460583 
15 ft 20 ft 
Item Item 
No. No. 
— 2NWH9 
— 18Y530 
— 46C606 
3KD68 | 3KD69 


HYDRAULICS Scan. Order. Done. == 
Hose and Fittings Details on page A1. 


Find more Hydraulic Hose, Fittings, and Adapters at Grainger.com®. 
MatchMate® Hose and Crimpable Fittings Е:т-№ | Aeroquip 


= Hose fittings are specific Hose has color-coded layline for easy identification and installation. Simply match 


to the hose brand ring symbols on hose to corresponding symbols on fittings, then match color of 
a Synthetic rubber hose layline with color of dies to securely crimp hose and fittings. GH793 series also used 
with 1-, 2-wire with screw-together type fittings. ЕНІН Hydraulic pltvdraulle ІЗ an tiem 
* Ane o ІШП ape поѕе 1.0. ange size ІП. iode 0. 
= Temp. range: -40° to 212°F Note: Use Aeroquip® fittings with Aeroquip? hose. Crimp; Code 61 Flange 
= 4:1 safety factor Crimping machines sold on page 2483. 
45° Elbow ^ 1in iin 435in 1A16FLA16 —— 4KFL5 
Max. Working Hose Hose Hose Min. Bend Mfr. Item 
Pressure © 70°F 1.0. Outside Dia. — Length Radius (in.) Model No. 
Hydraulic Bulk Hose 
1 Helical Wire Braid | m 
тик 0028! 2in 2*/2 in 25 6 РС619-32-25 — AVTNS 90^Ebow 1in 1in 422in  1AI6FLBIG АКЕІ6 
1,500 psi iin "Sin 50 12 GH663-16X50 106276 
1,500 psi iin Теп 150 12 GH663-16R150 100281 
2.900 psi Join %ein 50 7 GH663-8X50 106274 
2.000 psi Yin 1921п 50 9.5 GH663-12X50  10C275 | . | | 
2.900 psi win Ain 250 7 GH663-8R250 106279 Straight lin lin 349in — 1A16FLI6 = 4KFL9 
2.000 psi Yin туп 250 95 GH663-12R250  10C280 
3,700 psi Ий in 50 4 GH663-AX50 106272 
3,400 psi 38 in win 50 5 GH663-6X50 100273 Barb, Code 61 Flange 
3,700 psi Ий Yin 250 4 GH663-4R250 106277 
3,400 psi Rin Bin 250 5 GH663-6R250 10С278 | | f 
2 Wire Braid 45° Elbow 2in 2in 7.49 in 1S32FLA32 4KFL7 
2.500 psi TWin 19h 50 8.25 GH781-20X50 100288 
3,500 psi Ain 233% in 50 9% GH793-12-50 — 4VTL7 
3,000 psi Tin 23ain 50 12 GH793-16-50 4/ТІ8 
3,500 psi yin 190 іп 250 95 GH793-12R250 10270 90° Elbow 2in 2in 7.47 in  1S32FLB32 4КН8 
3,000 psi iin Т 150 12 GH793-16R150 106271 
3,500 psi Kin iin 50 475 GH781-12X50 10286 
3,000 psi in 1 Win 50 6 GH781-16X50 106287 А . | А 
3,500 psi Kin 1¥%in 250 475 GH781-12R250 100293 Straight 2in 2in 4.61in 1532Ғ132 AKFN1 
3,000 psi J^ — sin 150 6 ӨҢГЕ! 16H 150 100294 
4,000 psi Hin — 2398 in 50 8 H793-10-50 — 4VTL6 Р 7 
а ды аша om a ТЕБЕ GN е 
4,500 psi Y» in Fea in 50 35 H781-8X50  10C284 z =: : : 
4,000 psi %п еіп 50 4 GH781-10X30 106285 Female НРТ Straight 
4,500 psi Дїй Taz in 250 35 H781-8R250 106291 " 7 
4,000 psi %іп ain 250 4 81781104250 1020 ип кв ш АЗАКЕ из 
5,800 psi гіп 4s in 50 5 H793-6-50 — AVTLA , а 
5:000 psi іп 29 іп 50 7 GH793-8-50 — AVTLS п 718 221 ierrs AUCI 
5.800 psi Жіп іп 250 5 GH793-6R250 106267 $i 4 383 IAPA WUG 
5,000 psi Vein Tin 250 T GH793-8R250 100268 : an : : 
5.300 psi %п 3Yain 50 2.5 GH781-6X50 10:283 MaleNPTStraight — mm : war 
лас ааа Е == == 2. 
6,500 psi 4 in 5» in J -4-50 A i as А 
со ул оу шо. — EE = = 
500 psi Ain ба in - A i Да : 
6,500 psi Yin — 3a in 250 2 GH781-4R250 10С289 А n 118 227 {MEMS MG 
Hydraulic Hydraulic Fitting С Mfr. Item ll 22 В 
Hose I.D. Thread Size (in.) Model No. % 5 in 98-18 2.66 TAAGPS6 AVUKS 
Female JIC Swivel 45° Elbow % in 57-14 2.85 1АА8Р56 AVUK7 
VA 749-20 1.78 TAMFJAd 4VTZ9 Yin 36-18 249 ТАА6МР8 41016 
Vain 17-20 2.04 TAABFJAd AVUAT іп VASE 2.74 ТААВМР8 4NUL8 
Vain #67-18 2.09 TAAGFJAA 4VUAZ Yin 98-18 2.88 ТАА6Р58 AVUK6 
Hin 345-18 2.31 {AAGFJAG 4VUA3 Yin 07-14 3.13 TAABPSB 4VUK8 
in WAG 2.82 1AABFJAB 4VUA4 %in 7414 274 ТААВМР1О 100378 
VATI 7914 3.03 1AAT0FJAB 4/ША5 2. in 0-14 2.84 1АА12МР12 — 40019 
56 in 78-14 2.04 ТААТОЕЈАТО 106372 % in 37-14 324 TAMIZPST2  AVUKS 
34 in хар! 343 1AAT2FJA12 4VUAG lin 1-11-1/2 3.22 {eee AVUN1 
Tin 19912 374 1AMTGFJAG AVUA7 Tin TATUS 3.88 ТААТӨРӘЛТЕ MULT 
Female JIC Swivel 90* Elbow Trin TW-11-1/2 3.52 TAA20MP20  10С264 
JA in 7в'-20 1.84 1AA4FJB4 AVUA8 Hydraulic Hydraulic Fitting L Mfr. Item 
Vain ДЕ 1.92 ТААБЕЈВА 4VUAS Hose I.D. Thread Size (in.) Model No. 
Yi in %6-18 2.00 1AAGFJBA AVUC1 Female ORS 45° Elbow х БЕ à 
36 in 967718 221 1AAGFJBG 4VUC2 "Ain 967-18 212 TAAAFRA4 4VUH3 
„т. 36 in 3416 2.42 1AAFJBG 4VUC3 Jin TÁAg-16 2.30 TAAGFRA4 4VUH4 
Bin WAC 2.59 {AABFJB8 AVUCA 36 in тү6516 243 1AAGFRAG 4VUH5 
Bin 78-14 2.78 ТААТОЕЈВ8 4/ШС5 36 in 1967-16 274 1AABFRAG 4VUH6 
56 in 78-14 27 TAMOFJB10 106373 Bin e16 2.96 ТААВЕВАВ 4VUH7 
34 in 178-12 3.36 ТААТ2ЕЈВ12 4VUC6 Bin 1-14 3.18 1АА10ҒВАВ 4VUH8 
Yin 17612 3.37 TAAT6FJB12 4VUC7 56 in 1714 3.05 1AMTOFRATO 100376 
Тіп 1%6-12 3.56 ТААТ6ЕЈВ16 4VUCB 34 in 1949-12 3.57 ТААТ2ЕВАТ2 4VUH9 
Twin 17812 4.63 1AA24FJB24 14L757 Tin 1749-12 423 TAMTGFRA16 4VUJ1 
— 17 i я 198-12 4.25 1AA20FJB20 14L766 Female ORS 90° Elbow 
i ii 1⁄4 ji [PUR 
nume ты, кән а кән Е шш шыш ы 
JA in 17-20 1.98 1AABFJA 41002 36 in 96:18 221 1AMFRBG 4VUJ3 
vain 967-18 2.03 TAAGFJ4 4VUD3 36 in 106516 2:34 1AAGFRBG 4VUJ5 
Win 78520 219 1AMFJG 4VUD1 Р Fin 16-16 2.62 1AABFRBG 4VUJ7 
Жіп 96-18 228 ТААбЕЈ6 41004 Yain T1 256 TAAGFRB8 4VUJ6 
% in 31-16 2.31 ТААВЕЈ6 4006 ^ in 7-16 2.84 ТААВЕВВӘ 4VUJ8 
Yain 96-78 228 1AAGFJB 4VUD5 Yin 1-14 3.07 TAMOFRB8 СД] 
= шш ше ж. == == = Е 
VAT 1/6-12 2.73 1AA12FJ8 4VUD9 in 1749-12 4.04 1AA16FRB12 4VUK2 
гіп 78-14 2.77 1AAT0FJ10 10C371 Tin 1749-12 422 TAAT6FRB16 AVUK3 
%in 17-12 2.84 1AMT2FJT2 ШЕ Female 085 Straight 
34 in 10:12 2.91 ТАА1бЕЛ2 ШЕ? "Ain 345-18 1.95 1AA4FR4 4VUF2 
Tin 1916—12 3.29 1AMGFJT6 4VUE3 Jin 106516 2.04 1AAGFRA 4VUF4 
— Tin 198-12 3.61 1AA20FJ20 10265 “п 799-16 223 TAAGERG aVUFS 
l—— тт 76-20 2.00 1AMMJA AVUN2 `~ Ain ene БЕН FE Aure 
Win 9167-18 216 1AA6MJG AVUN3 Bin 19-16 2.67 1AABFRB 4VUF9 
Hin WAC 2.10 1AABMJG 4VUNA Bin 1-14 2.64 1АА10ҒВ8 4/62 
win 31-16 2.57 ТААВМЈ8 4VUN5 Ya in 1714 276 TAMOFR10 100375 
Bin 78-14 2.42 1AA10MJ8 AVUNG 34 in 199-12 1.72 1АА12ЕВ12 4VUG3 
гіп 14 273 1AMOMJTO 10C374 34 in 1749-12 2.98 ТАА1бЕВ12 4VUG6 
34 in 17-12 2.94 1AA12MJ12 4VUN7 Tin 199-12 322 ТАА12ЕВ16 4VUG5 
Tin 1948-12 325 1AA16MJ16 4VUNB8 Tin 1749-12 3.29 TAAT6FR16 4VUG7 
2482 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HYDRAULICS 
Hose and Fittings 


E:T*N Synflex? 
Hose and Crimpable Fittings 


= Hose fittings are specific Lightweight and easy-to-route hose is made of 

to the hose brand nylon tube with polyurethane cover and braided 
= 4:1 safety factor synthetic fiber reinforcement. Fittings are steel 
= Temp. range: -40° to 212°F with RoHS trivalent chromium zinc plating. 


Hose 


Operating Min. Bend 
Hose Inside Outside 


Hose Pressure Radius Mfr. Item 


Dia. (in.) Dia. (in.) Length (ft.) (рѕі) (in.) Model No. 
Synflex® Hose 
Ии 0.51 50 3000 1% 3130-04-50 4VTK8 
916 0.59 50 2500 134 3130-05-50 4VTK9 
% 0.67 50 2250 2 3130-06-50 4VTL1 
№ 0.82 50 2000 3 3130-08-50 4VTL2 
Hydraulic Hydraulic Fitting L Mfr. Item 
Hose 1.0. Thread Size (in.) Model No. 
Female JIC Swivel, Straight 
Ya in TAe-20 2.53 90304-045400 AVUE4 
Ya in %'-20 2.53 90304-055400 AVUES 
Yin Ae'-18 2.54 90304-065500 AVUE6 
Js in %'-20 2.53 90305-055400 AVUE7 
He in 916-18 2.54 90305-065500 4VUE8 
36 in 946-18 2.82 90306-065500 4VUE9 
Vb in 34-16 3.15 90308-085400 4VUF1 
Hydraulic Hydraulic Fitting L Mfr. Item 
Hose 1.0. Thread Size (in.) Model No. 
Female ORS, Straight 
Ya in 946-18 2.60 90304-044000 4VUG8 
Js in 1465-16 2.67 90305-064000 4VUG9 
36 in ТИв'-16 2.69 90306-064000 4VUH1 
Vb in 1946-16 3.06 90308-084000 4VUH2 
Hydraulic Hydraulic Fitting L Mfr. Item 
Hose І.Ю. Thread Size (in.) Model No. 
Male NPT, Straight 
Ya in T4318 2.30 90304-041000 4VUN9 
Js in 74-18 2.30 90305-041000 4VUP1 
36 іп T4318 2.59 90306-041000 4VUP2 
% in 36-18 2.59 90306-061000 4VUP3 
vein %'-14 3.03 90308-081000 4VUP4 


10C379 352762 


E:T-N | Aeroquip 
Hydraulic Crimping 
Machines 


= 5tons of force а Max. pressure: 10,000 psi 


Lightweight, portable crimping devices crimp MatchMate® hose and fittings 
sold on page 2482, as well as Synflex® hose and fittings sold on page 2483. 

1- and 2-wire, 1⁄4" to 14" 1.0. hose capacity, except 357762 crimps hose styles 
from 34s" through 2" | .D. including 4- and 6-spiral wire crimp-style fittings. All 
models feature positive stop crimping. 

Note: Machines 4YNW9 requires 10,000 psi pump, available on page 2466, and hose, available on 
page 2481. 

Note: For Collet and Die Kits, see Grainger.com 


Crimping Machine 352762 —Model has front-end loading design, electronic 
keypad control for crimp diameter, drop-in tooling (crimp die cages), power 
return stroke, return limit control, and backstop fitting locator. 


H Ww D Mfr. Item 
Includes (in.) (іп. (іп.) Model No. 
Crimping Machines without Pump 
Machine Only, No Tooling 22 16 14 ET1000-001 4YNW9 
Crimping Machines with Pump 
8 Matchmate Dies, Manual, And Lubricant 28% 12% 25%  FT1380-115-8 100379 


Machine, Pump and Dies 49 29 28  FT1390-115-12 357162 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


MatchMate? 4-Wire Hose 
and Crimpable Fittings — E:T-N | Aeroquip 


= Hose fittings are specific to the hose brand For hydraulic system service 

= 4:1 safety factor with petroleum and water- 

= Synthetic rubber hose with based fluids and general 
4-wire spiral reinforcement industrial use. 

= Temp. range: -40° to 250°F 


Hose Inside Hose Outside Hose Operating Min. Bend Mfr. Item 
Dia. (in.) Dia. (in.) ^ Length (ft.) Pressure (psi) Radius (in.) Model No. 
Bulk Hose 
VA .92 50 6000 3.5 GH493-8 100232 
3 12 50 5500 4 GH493-12 100233 
1 148 50 5100 6 GH493-16 — 100234 
ТА 1.83 50 4500 8.25 GH493-20 100235 
Hydraulic | Hydraulic Fitting L Mfr. Item 
Hose I.D. Thread Size (in.) Model No. 
Female JIC 
Q, іп 34'-16 2.63 4SA8FU8 471743 
< V in 34-16 3.30 4SABFJA8 471755 
= > 
”ға іп 34-16 2.87 4SA8FJB8 471761 
Q, 34 in 1Ve'-12 3.23 4SM2FJ12 471749 
< 34 in 1446-12 4.42 4SA12FJA12 471758 
Ж». 
TUM 3A in 16-12 3.99 4SA12FJB12 471765 
Q, 1in 1948-12 3.51 4SM6FJ16 471751 
Qo 1in 1949-12 5.07 4SA16FJA16 471759 
=. қ 
T lin 1949-12 4.45 4SA16FJB16 471766 
Female JIC Swivel 
Q 1%in 198-12 4 4SA20FJ20 46AC95 
< 1 іп 1%-12 3.20 45А20Ғ/А20 46АС96 
«а 
"а 1 Yin 199-12 5.20 4SA20FJB20 46AC97 
Male NPTF 
Yin V'-14 2.75 4SA8MP8 411233 
34 in 31-14 3.38 4SA12MP12 411236 
{in 1'-11-1/2 3.70 4SA16MP16 411239 
1 іп 174"-11-1/2 4.71 4SA20MP20 471740 
Male Universal 
gm Y in 0.511"-27 2.87 in 4S8FLB8 471293 
DA vin - 3.13 4S8FLA8 471283 
gm 9A in 0.511"-27 4.27 in 4S12FLB12 471797 
ағ. 
«аф % in — 3.57 45128112 471275 
GE 1 - 4.96 4S16FLB16 471298 
=; 
mew lin = 3.67 4S16FL16 471278 
1in — 5.16 4S16FLA16 411288 
z 1¥%in — 8.44 4524.04: 471291 


HYDRAULICS 
Hose and Fittings 


Hose and Crimpable Hydraulic Fittings 


Fittings ensure leak-free operation and longer life. Ideal for repairing or creating 


new hydraulic hose lines. Parker Hose use only Parker Fittings. 
Note: Find additional types and sizes on Grainger.com®. 


Hose Min. Bend 
Hose Inside Radius — Operating Mfr. Item 
Length (ft.) Dia. (іп.) (іп) Pressure (psi) Model No. 
Bulk Hydraulic Hoses, 50 ft. 
50 и 4 5800 302-4-BX 21А745 
50 % 5 4750 302-6-BX — 214746 
50 y 7 4000 302-8-BX 21А747 
50 % 8 3600 302-10-BX 214748 
50 EZ 9% 3100 302-12-BX 214749 
50 1 12 2400 302-16-BX 21А750 
.50 1% 16% 1800 ..302-20 21A751 
HUSE позе Bursi Wir. пет 
Length I.D. Pressure Model No. 
Bulk Hydraulic Hoses 
TA in 12,000 psi 387ТС-4-ВХ 55KE98 
36 in 12,000 psi 387TC-6-BX 55KE99 
50 ft Yin 12,000 psi 387Т0-8-ВХ 55KF01 
іп 12,000 psi 3871C-10-BX | 55KF02 
% in 12,000 psi 3871C-12-BX Б5КҒ0З 
4. ——ә Tin 12,000 psi 387TC-16-BX 55КҒ04 
125 ft Tin 12,000 psi 38/TC-16-RL 55КҒІ0 
250 ft Ain 12,000 psi 3871C-12-RL 55КҒ09 
300 ft іп 12,000 psi 387TC-10-RL | 55KF08 
385 ft 36 in 12,000 psi 387TC-6-RL 55KF06 
425 ft Yin 12,000 psi 387TC-8-RL__55KFO7 
475 ft Yin 12,000 psi 387TC-4-RL 55KF05 
Hydraulic Hydraulic Fitting L Mfr. Item 
Hose І.Ю. Thread Size (in.) Model No. 
Female JIC Swivel, 45* Elbow 
7лв'-20 1.96 13743-4-4 214769 
Ya in 1720 2.19 13743-5-4 21A770 
%6-18 2.23 13743-6-4 214771 
% in %6-18 2.39 13743-6-6 21A772 
em 34-16 2.74 13743-8-6 21A773 
. win 34-16 2.83 13743-8-8 214774 
ps 7-14 2.93 13743-10-8 21A775 
% in 78-14 3.17 13743-10-10 21A776 
Эд in 146-12 3.63 13743-12-12 21A777 
1 іп 1946-12 4.34 13743-16-16 214778 
1 іп 196-12 4.59 13743-20-20 214779 
Female JIC Swivel, 90* Elbow 
7лв'-20 1.78 13943-4-4 21A780 
Ya in 12-20 1.88 13943-5-4 21A781 
%6-18 2.12 13943-6-4 214782 
зіп %6-18 2.21 13943-6-6 21A783 
> 34-16 2.52 13943-8-6 21A784 
vin 34-16 2.62 13943-8-8 21A785 
7814 2.74 13943-10-8 21A786 
56 іп 7-14 2.97 13943-10-10 21A787 
% in 16-12 3.49 13943-12-12 21A788 
Tin 1%6'-12 4.28 13943-16-16 21A789 
1 in 198-12 4.43 13943-20-20 21A790 
Female JIC Swivel, Straight 
26-20 1.94 10643-4-4 214752 
іп 17-20 2.03 10643-5-4 21A753 
91-18 2.05 10643-6-4 21A754 
76-20 2.20 10643-4-6 21A755 
36 in 91e-18 2.29 10643-6-6 21A756 
34-16 2.49 10643-8-6 21A757 
%6-18 2.51 10643-6-8 214758 
Yin 31-16 2.63 10643-8-8 21A759 
[E 76-14 285 — 10843-10-8 — 214760 
м 16-12 2.78 10643-12-8 21A761 
56 in 78-14 2.93 10643-10-10 21A762 
176-12 3.10 10643-12-10 21A763 
Ain 146-12 3.17 10643-12-12 214764 
1946-12 3.31 10643-16-12 21A765 
tin 1946-12 3.62 10643-16-16 21A766 
196-12 3.81 10643-20-16 21A767 
Tin 196-12 3.94 10643-20-20 214768 


214867 21A868 


2484 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Hydraulic Hydraulic Fitting L Mfr. 
Hose 1.0. Thread Size (in.) Model 
Male JIC, Straight 
7Ae-20 1.99 10343-4-4 
Yin "20 1.83 10343-5-4 
Ae'-18 1.84 10343-6-4 
36 in 315-18 2.36 10343-6-6 
346 2.30 10343-8-6 
Win 31-16 2.68 10343-8-8 
c- 78-14 2.62 10343-10-8 
55 in 78-14 3.03 10343-10-10 
1/6-12 3.07 10343-12-10 
%in 176"-12 3.19 10343-12-12 
196-12 3.04 10343-16-12 
Tin 1%6'-12 3.63 10343-16-16 
1%in 199-12 3.96 10343-20-20 
Hydraulic Hydraulic Fitting L Mfr. 
Hose I.D. Thread Size (in.) Model 
Female NPT, Straight 
JA in J4'-18 1.78 10243-4-4 
fs Зв in 38-18 2.32 10243-6-6 
: Yin 19-14 2.62 10243-8-8 
Ya in 34-14 2.72 10243-12-12 
Female ORS, 45* Elbow 
vain 96-18 1.97 1J743-4-4 
ТИв-16 2.08 1J743-6-4 
зіп ТИ6-16 2.34 1J743-6-6 
16-16 2.53 1J743-8-6 
Yin 1И6-16 2.83 1J743-8-8 
1-14 2.93 1J743-10-8 
y in 1-14 3.17 1J743-10-10 
3A in 1949-12 3.63 14743-12-12 
Tin 1746-12 4.38 1J743-16-16 
1 іп 11/6-12 4.78 1Ј743-20-20 
Female ORS, 90° Elbow 
JA in 34-18 178 1J943-4-4 
Ы Tig -16 1.93 1J943-6-4 
36 in Tig -16 2.21 1J943-6-6 
р 19"-16 2.28 1J943-8-6 
. Y^ in 1546-16 2.59 1J943-8-8 
а 1-14 2.74 1J943-10-8 
"m 1-14 2.97 1J943-10-10 
Шш 196-12 3.49 1J943-12-10 
% in 196-12 3.06 1J943-12-12 
1in 1746-12 4.31 1J943-16-16 
Tin 1146-12 4.88 1J943-20-20 
Female ORS, Straight 
vain 34-18 2.07 1JS43-4-4 
Tig -16 2.14 1J843-6-4 
36 in Тв -16 2.28 1J543-6-6 
16-16 2.53 11543-8-6 
Vin 134e-16 2.65 1J843-8-8 
BM. 1-14 2.89 1J843-10-8 
55 in 1-14 3.07 1J843-10-10 
196-12 3.19 11543-12-10 
Ya in 1У6-12 3.31 11543-12-12 
Tin 1746-12 3.62 1J843-16-16 
1 in 118-12 3.77 1J843-20-20 
Flange Code 61, 45* Elbow 
3A in — 3.85 in 11743-12-12 
ұз" iin = 4.76 in 11743-16-16 
1%in = 5.61 in 11743-20-20 
Flange Code 61, 90° Elbow 
3A in = 3.51 in 11943-12-12 
Tin = 4.28 in 11943-16-16 
1 Yin — 5.12 in 11943-20-20 
Flange Code 61, Straight 
3A in = 3.54 in 11543-12-12 
ЕА Tin = 4.25 in 11543-16-16 
1 Yin — 4.7 in 11543-20-20 
Male NPT, Straight 
18-27 1.80 10143-2-4 
Yain 14-18 2.01 10143-4-4 
18 2.68 11343-4-4 
14-18 2.28 10143-4-6 
36-18 2.37 10143-6-6 
36 in 1-14 2.39 10143-8-6 
387-18 3.08 11343-6-6 
"14 3.30 11343-8-6 
== m BAA 2.84 10143-8-8 
19-14 3.52 11343-8-8 
$6 in 114 3.04 10143-8-10 
34-14 2.87 10143-12-10 
PI 34-14 3.09 10143-12-12 
30-14 3.93 11343-12-12 
Tin 1-11-1/2 2.59 10143-16-16 
1 іп 194-11-1/2 4.08 10143-20-20 
Tin 17-11-1/2 4.52 11343-16-16 


Hose Crimp Machines 


30 ton max. crimping force. Up to 114" hose capacity. 
Crimping tool dies are available on Grainger.com. 


Mfr. 
Description Includes Model 
Without Pump 
Portable, 12°D x 10,000 psi Pump Nut, Crimp Head, Silver Die Ring, 
30H" x 15"W Black Die Ring, Hose Assembly, Stand Assembly 
With Pump 
Bench Mount, 20'D Crimp Head, Bench Power Unit Assembly, Silver 
x 25H" x 26'W Die Ring, Black Die Ring, 115/230V Power Unit 


21A791 
21A792 
214793 
214794 
21A795 
214796 
214797 
214798 
214799 
21A801 
214802 
214803 
214804 


Item 
No. 


21A805 
21A806 
21A807 
21A808 


214837 
21A838 
21A839 
21A840 
21A841 
21A842 
21A843 
214844 
21A845 
21A846 


21A847 
21A848 
21A849 
21A850 
21A851 
21A852 
21A853 
21A854 
21A855 
21A856 
21A857 


21A826 
214827 
21A828 
21A829 
21A830 
214831 
214832 
21A833 
214834 
214835 
214836 


21A861 
21A862 


21A863 


21A864 
21A865 


21A866 


21A858 
21A859 
21A860 


21A809 
21A810 
21A820 
21A811 
21A812 
21A813 
21A821 
214822 
21A814 
21A823 
21A815 
21A816 
214817 
21A824 
21A818 
214819 
21A825 


Item 
No. 


82C-061L 21A867 


80C-061 21A868 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Download Available HYDRAULICS 


GRAINGER.COM Fittings 
ile i Hydraulic Hydraulic Fitting L Mfr. Item 
E-1-N | Aeroquip — LB. Thread Size (in.) Model No. 
ЧЕП emale wivel, 45* Elbow 
FC300 Hose and Reusable Fittings S: : 
SE " " n F : 2 ЕЛ! 5% -l 
a Hose fittings are Hose transfers oil, air, gasoline, fuel oils, lubricating m" nain m = 19079968 AKES 
specific to hose brand oils, and fire-resistant hydraulic fluids. Aeroquip - % in 1/6-14 3.78 190299-125 AKFF6 
» 4:1 safety factor elastomer tube, polyester inner braid, and single- Female SAE Swivel, 90" Elbow "- УЗ — 
= Temp. range: wire braid reinforcement with blue polyester braid =" 7 іп 38-18 2.13 190301-65 4KFG8 
.RRo o \ 5% in 1146-14 374 190301-125  4KFG9 
Sadie cover. IE — нил ШЕ 176214 374 190302-125 — 4KFG2 
ы а Note: Reusable fittings fit ЕСЗОО hose only. emale ivel, straig 
itti Эв in 76-20 1.97 4401-45 2Ғ505 
reusable type fittings a Ыз i Я dB 2% 1 DUE azm 
Hose Hose Hose Operating Vacuum Min. Bend су 2 in a Wi Е 5 
Inside Outside Length Pressure Rating Radius Mtr. Item vein 78-14 3.10 4401-108 2F503 
Dia. (in.) Dia. (in.) (ft) _ (р) (їп. Hg) (іп.) Model No. Yin 1/6-14 3.49 4401-125 4КЕНІ 
FC300 Hose, SAE 10085 Hydraulic Hydraulic Fitting L Mfr. Item 
Ўв 052 25 3000 28 3 ЕС300-04-25 2F611 Hose I.D. Thread Size (in.) Model No. 
Va 0.58 25 3000 28 3% FC300-05-25 AVTLS Male NPT, Straight 
Si 0.67 25 2250 28 4 FC300-06-25 2F613 3s in 106-27 1.68 4412-2-45 2Ғ519 
ттұша 7952 0.76 25 2000 28 4% FC300-08-25 2F615 Asin 7-18 1.87 4412-4-45 2Ғ521 
y 0.98 25 1750 28 515 FC300-10-25 4VTN1 VA 7-18 1.96 4412-4-5s AKFK1 
% 108 25 1500 28 6% FC300-12-25 Д\ТМ2 Ў їп 11-18 2.13 4412-4-65 2F523 
76 127 25 800 20 7% ҒО300-16-25 4VTN3 %in 36-18 2.13 4412-6-65 2Ғ525 
T% 150 25 625 15 9  FC300-20-95 4VTN4 s 1%» in 36-18 2.48 4412-6-85 2Ғ527 
Hydraulic | Hydraulic Fitting L Mfr. Item T in 7-14 2.73 4412-8-85 2F531 
Hose I.D. Thread Size (in.) Model No. Yin 12-14 2.88 4412-8-105 2F529 
Female JIC Swivel, 45* Elbow ye in 1-14 324 4412-8-12s AKFK2 
25 ye in 34-14 3.24 4412-12-12s ДКЕКЗ 
54s in %6-18 223 190265-65 4VUP5 Тіп 1-11-1/2 2.99 412-16-16s 4КҒК4 
Tin TW-11-1/2 323 1412-20-205. AKFK5 
7k in 1948-12 374 190265-165 110Р6 Male SAE, Straight | 
Female Лб Swivel, 90° Elbow Vis in 719-24 2.46 190111-45 AKFK8 
Asin 76520 174 190296-45 2Ғ285 ^ Vain 12-20 2.62 190111-55 AKFK9 
Yin %6518 2.13 190261-65 2F281 Vis in 12-20 2.72 190111-5-68 — AKFL1 
3s in 3i -18 213 190260-65 AKFG3 Asin 56-18 2.72 190111-65 AKFL2 
жеңі To in 31-16 276 190296-85 2Ғ287 1% in 56-18 3.13 790111-6-85 — 4KFL3 
С” win 78-14 2.94 190296-105 2F283 T2 in 347-18 3.20 190111-85 AKFLA 
2 yin 1148-12 3.74 190261-125 AKFF7 Male SAE Swivel, 45° Elbow 
Sb in 1148-12 3.74 190260-125 АКЕб4 Эв in 76-24 274 190371-45 АКЕН9 
Тіп 1949-12 3.55 190261-165 4КЕҒВ Vain 12-20 2.90 190371-55 АКЕЛ 
76 in 16-12 3.55 190260-165 AKFG5 Vis in 36-18 3.00 190371-65 4KFJ2 
Female JIC Swivel, Straight 1% in 34-18 3.39 190371-85 4KFJ3 
Vain 7-20 1.97 4411-45 2F513 Male SAE Swivel, 90° Elbow 
Yin 12-20 2.12 4411-5s 4КЕН2 Ys in 7^6 -24 2.36 190235-45 4KFJ4 
Fs in 34-18 233 4411-65 2Ғ515 Jin 17-20 2.53 190235-55 AKFJ5 
Ze in 31-16 2.42 4411-8-65 AKFHA қ Тр in 56-18 3.04 190235-6-85 — 4KFJ6 
1992 in ан 2.68 4411-6-85 AKFH3 Vis in 36-18 2.63 190235-65 АКЕЛ 
= e To in 31-16 278 4411-85 2Ғ517 Yi in Wie-18 2.63 190235-7-6S —— 4KFJ8 
" z in 78-14 2.95 4411-10-85 4КЕН5 ТУ in 31-18 3.04 190235-85 4KFJ9 
Yin 78-14 3.10 4411-108 2Е511 Hydraulic | Male SAE Female SAE L Mfr. Item 
y in ТИв-12 3.49 4411-125 АКЕН6 Hose I.D. Size(in.) біле (іп.) (in.) Model No. 
in 1948-12 3.19 4411-165 AKFH7 Male/Female SAE, Straight 
Tin 19-12 3.43 4411-208 AKFH8 
Female Universal Swivel, 45* Elhow 7 Bulkhead 
м. Fein 76-20 1.85 190297-45 КЕРІ As in 94-18 76-24 2.05 190276-45 4КЕКТ 
TA in 12-20 2.07 190297-55 AKFF2 
To in 34-16 2.99 190297-85 ДКЕЕЗ : 
Ye in 78-14 3.24 190297-105 AKFF4 Male Inverted SAE, Straight 
Female Universal Swivel, 90° Elbow 
- Ўв in 7-20 174 190295-45 AKFG6 | 146-20 with 
TA in 12-20 1.96 190296-55 A4KFF9 Vin ^ 30° Flare Seat — 1.80 190277-45  4KFK6 
1950 in 34-16 2.88 190295-85 4KFG7 
Yin 78-314 3.19 190295-105 AKFN8 
Max. Working Mfr. Item 
(M)NPT Thread (F)NPT Thread Pressure @ 70°F — Model No. 
Male NPT to Female NPT Hydraulic Hose Adapter, Reducer Bushing 
70-18, 6727 5,000 psi 2214-25 2Ғ433 
= = 14-18, 36-18 4,500 psi 2081-6-4S 2Ғ435 
à W27, 4-18 36-07 5,000 psi 2081-6-26 АНІ71 
Ріре Thread Hydraulic Е.Т,М 7-14, 4-18 — 4,500 psi 2081-8-45 2Ғ437 
Hose Adapters 17-14, 96-18 — 3,500 psi 2081-8-65 2F439 
ІР 22 m rr. 
А -14,%- ga А -12- 
Max. МЕ Mir. Кет рен 1-11-1/2, YEAS 31-14 3.000psi  2081-16-125 2F431 
___(F)NPT Thread Pressure (psi Model No. 1'-11-1/2, V/-14 17-14 3.500 рѕі 2081-16-85 4HL67 
Female NPT, Straight : : 
emae T эчайи CT 150078 2008-15 FARA 14-11-1/2, 17-11-72 T-11-1/2 2,500 psi 2081-20-165 4HL68 
оа 900 psi iU BELA TW-11-/2 19-11-1/2 2.000 psi 2081-24-205 4HL69 
wana 220 psi 72086-65. aes 14-11-1/2,2-1-1/2 10-11212 1,500psi — 2081-32-245 4HL70 
eae 1200 DSI MNPT to FNPT Hydraulic Hose Adapter, Reducer 
7-14, 98-18 3,500 psi 2096-8-65 AVPTT 77-18, 16-27 77-18 5,000 рї 2040-2-45 38YN15 
77-14 3,500 psi 2096-85 2F485 b. 147-18, 96-18 38-18 5.000 psi 2040-4-65 38YN17 
0-14, 90-14 5,000 psi 2096-12-88 4VPT2 б 17-14, 96-18 17-14 4,000 рї — 2040-6-8S 38ҮМ19 
E ids 2.000 psi 295-725 ШЕН 17-14, 4-14 RAD 3,000 psi 2040-8-128 38YN21 
ТИ -11-12 2000 psi 2696-208 IHESA T-11-1/2, 4-14 "-1-1/2 2.500psi 2040-12-165 38YN23 
Female NPT, 90° Elbow АЛУ psi 14-11-1/4, 1-11-1/2 Ve -11-1/2 2000psi 2040-16-205 38YN25 
каны oW ы Male NPT to Female NPT Hydraulic Hose Adapter, 90° Street Elbow 
7-18 4,500 psi 2087-4-48 2Ғ461 77-18 77-18 4,500 рі 2089-4-45 2469 
4 36-18 3,500 psi 2087-6-65 2Ғ463 AB 3500 psi 5089-6-65 — 2FAT1 
5714 3,900 psi 2087-8-85 2Ғ465 | 17-14 WAA 3,500 psi 2089-8-85 2Ғ473 
TA 1 " 3000 psi 2057] 21 25 Ts | HWA 14 3,000 psi 2089-12-125 2Ғ467 
І AI 2900 psi :19- 1 T-11-1/2 T-11-1/2 2,500 psi _ 2089-16-165 4HL77 
1//-11-1/2 2,000 рві 2087-20-205 AVPR3 1/4-11-1/2 1717-11-172 2,000 psi _ 2089-20-205 4HL78 
Female МРТ, Tee B х Male NPT to Female NPT ИГЕ Hose Adapter, Tee 
7-18 4,500 psi 2090-4-45 2F475 €— 7-18 4,500 psi 2091-4-45 4VPV2 
26-18 3,500 psi 2090-6-65 27477 e % 18 36-18 3,500 psi 2091-6-66 Д\Р\З 
Y-14 3,500 psi 2090-8-85 2F479 12-14 Y?-14 3,500 psi 2091-8-85  4VPV4 
Р M44 3,000 psi 2090-12-125 4Н179 3-14 30-14 3,000psi 2091-12-125 4VPV5 
1-11-1/2 2,500 psi 2090-16-165 4HL80 T-11-1/2 T-11-1/2 2.500psi 2091-16-165 4VPV6 
T4-11-1/2 2,000 psi 2090-20-20S 4HL81 14-18 14-18 4,500 psi 2092-4-45  4VPV7 
Female NPT, Cross Я 36-18 36-18 3,500 psi 2092-6-65 4\Р\В 
Zi 18 4,500 psi 2080-4-45 AVPR4 77-14 77-14 3,500 psi 2092-8-8S  AVPV9 
m Ae 96-18 3,500 psi 2080-6-65 AVPRS 34-14 34-14 3,000 psi 2092-12-125 AVPW1 
“ғ 24 3200 ры ee s ДҮРЕ T-11-1/2 T-11-1/2 2,500psi 2092-16-165 4VPW2 
A i -12- 
1-11-1/2 2,500 psi 2080-16-165 4VPR8 | CONTINUED | } 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2485 


HYDRAULICS 
Fittings 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


n 1 
pina Tis — E:T*N ETN 
ipe inrea raulic Hose Adapters H 
p y nose adapters — | ORS Hydraulic Hose Adapters 
ax. Working г. ет А 
(M)NPT Thread (M)NPT Thread Pressure @ 70°F Model No. = O-Ring face seal 
Male NPT, Pipe Plug 
14-27 = 10,000 psi 2082-28 2Ғ441 (M)ORS (M)NPT Max. Ne ital Mfr. Item 
14-18 = 9,500 psi 2082-45 2Ғ443 22. Thread Thread ш. ) Pressure (psi Model No. 
36-18 = 8,000 psi 2082-65 2F445 Male ORS, Straight | н 
VASI) = 6,000 psi 2082-86 2Ғ447 Зв in-18 71-18 1.24 9000 ҒҒ2031104045 — 4VRL3 
37-14 = 5,000 psi 3089-125 4HL72 Tis in-16 71-18 1.3 9000 ЕЕ2031706045 — 4VRL4 
1411/2 = 4.000 psi 2082-168 4HL73 Тв in-16 38-18 13 8000 ЕЕ2031706065  4VRL5 
Male NPT, Hex Socket Plug sinte — 36-18 1.36 8000 — FF2031T0806S _ 4VRL6 
14-18 = 9,500 psi 2222-45 AVTK4 ТУв in-16 7-14 1.61 6000 ЕЕ2031708085 — 4VRL7 
99-18 = 8,000 psi 9999-65 AVTK5 Tin-14 7-14 1.72 6000 ЕЕ2031710085 — 4VRL8 
1914 = 6,000 psi 9999-85 AVTK6 1%6 in-12 317-14 1.84 5000 ЕЕ2031712125 — 4VRL9 
34-14 = 5.000 psi 2999-125 AVTK7 Male URS 45^ Ell 17е іп-12  1-11-1/2 2.05 4000 ЕЕ2031716165 АВМ 
Male NPT to Male NPT, Hex Nippl ale ORS, 45° Elbow 
BN eee — year E ЕЕ ek ЕЕ a —Б ЧЫ 
16-27, %'-18 78-27 8,000 2083-6-25  AVTJ3 лв in- fie : 5 
WAR WA tg 8:000 Pi Sona EAS — FABS Yein-16 — 3-18 — 14 8000 — FF2093106005 — AVRP3 
35-18 = 8,000 psi 2083-6-65 2Ғ457 ТУв in-16 38-18 1.6 8000 ЕЕ2093708065 — 4VRP4 
n m mm mm = [E MEE I 
17714, 98-18 RAB 6,000 psi 2083-8-6 4/15 іп- ar- ; 
m vr 8:000 psi 2083-8-85 — 2FABU 1%6 in-12 KAF 2 5000 — ЕЕ2093112125___Д\ВР7 
77-18, %-14 14-18 5.000 psi 2083-12-45 AVTJ1 й 17 іп-12 1-11-1/2 2.3 4000 ҒҒ2093116165 ^ 4VRP8 
ыы 24 2000 ры SETS QAM — m іп-18 4-48 092 9000  ҒҒ2032104045 4VRN2 
У/-14 34-14 5,000 psi 2083-12-125 2F449 dB N=. а= д 
ru Ru ims ша жє учы ша шш шш шш п ш 
1-11-1/2 1'-11-1/2 4,000 psi 2083-16-16S 2F451 16 In- шы z 
WAP 17-11 AP 3,000 a 2083-20-208 4Н174 TAsind6 — 38-18 14 8004 1 FF2032T08065 ЛҮНМ5 
Male NPT to Male NPT, ‘90° Elbow 176 in-16 7-14 121 6000 FF2032T0808S ^ 4VRN6 
11-18 VASE! 9,500 psi 2085-4-45 4ҮТ ПЛ Te in-16 12-314 1.31 6000 FF2032T10088 — 4VRN7 
39-18 = 8,000 psi 2085-6-6s 4VTJ8 19 in-12 37-14 1.47 5000 FF2032T12128 — 4VRN8 
19-14 VASE 6,000 psi 2085-8-8s 4VTJ8 1 віп-12  T-11-1/2 1.64 4000 ҒҒ2032116165 ^ 4VRN9 
rA 14, T Au. 5 5.000 psi 20851 2405 ATE (M)ORS (M)NPT L  Max.Working Mfr. Item 
,UUU ps! :10-105 Thread Thread in.) Р i Model No. 
TESTED тир — 3000 bs — 2085-20-208 А\ПКЗ Male ORS; Straight 0% read  (in.]. Pressure (psi) е о 
Мах. Working Mfr. Item As іп-18 И'-18 1.24 9000 FF2031T04048 — AVRL3 
(Е)МРТ Thread  (F)NPT Thread Pressure @ 70°F Model No. Тв in-16 1418 13 9000 FF2031T06048 — 4VRL4 
Female NPT to Female NPSM Swivel Tte in-16 38-18 13 8000 FF2031T0606S — 4VRL5 
Va'-18 Va'-18 4,500 psi 2046-4-45 2Ғ383 Тв in-16 38-18 1.36 8000 FF2031T08068 — 4VRL6 
38-18 36-18 3,500 psi 2046-6-6S 2F385 16 in-16 "14 1.61 6000 FF2031T08088 — AVRL7 
W-14 W-14 3.500 psi 2046-8-88 2Е387 1in-14 Bad 1.72 6000 — — FF203111008S — AVRL8 
34-14 347-14 3,000 psi 2046-12-128 2F379 THe in-12 37-14 1.84 5000 FF2031T12128 — 4VRL9 
1-11-12 1-11-12 2,500 рві — 2046-16-165  2F381 i/sin-2  1-11-1/2 2:05 4000 — FF203111616S — AVRN1 
Max. Working Mfr. Item Male ORS, 45° Ерон _ m 
(M)NPT Thread (PNPS Thread Pressure © 70°F — Model No. “Ag in-18 5-18 124 9000 FF2093T0404s — AVRP1 
Male NPT to Female NPSM Swivel Hydraulic Hose Adapters TVeinió — 7-18 14 9000 ҒҒ2093706045 — AVRP2 
14-27 %-27 6,000 psi 2045-2-25 2F369 Tg in-16 38-18 14 8000 FF2093T06068 ^ 4VRP3 
34-18 34-18 5.000 psi 2045-4-45 2F373 196 in-16 38-18 1.6 8000 FF2093T08068 — 4VRP4 
39-18 36-18 4.000 psi 2045-6-65 2Ғ375 Тв іп-16 12-14 1.6 6000 FF2093T08088 — AVRP5 
WAA 4 3,500 psi 2045-8-8S 2Ғ377 1 іп-14 17-14 1.8 6000 FF2093T1008S  4VRP6 
34-14 347314 3,500 psi 2045-12-125 2Ғ365 19e in-12 317-14 2 5000 FF2093T12128 — 4VRP7 
T-11-1/2 THAS 3.000 psi 2045-16-165 2F367 12віп-12  T-11-1/2 23 4000 FF2093T1616S — 4AVRP8 
De -11-1/2 14W-11-1/2 2.000 psi 2045-20-205 4VRC8 (M)ORS (M)NPT L Мах. Workin Mfr. Item 
1/%-11-1/2 1/7-11-1/2 1,500 psi 2045-24-245 4VRC9 Thread Thread ^ (in.) Pressure (psi) Model No. 
2'-11-1/2 27-11-1/2 1,500 psi 2045-32-328 4VRD1 Male ORS, 90° Elbow 
Male NPT to Female NPSM Hydraulic Hose Adapters, 45° Elbow Фвіп-18 И'-18 0.92 9000 FF2032T04048 — AVRN2 
"27 1-27 6,000 psi 2049-2-25 4VRA8 Тв in-16 14-18 0.98 9000 FF2032T06048 — AVRN3 
34-18 VW-18 5.000 psi 2049-4-45 4VRA9 Ts in-16 38-18 1.04 8000 FF2032T06068 — AVRN4 
38-18 36-18 4,000 psi 2049-6-6S 4vRC1 Тв in-16 36-18 14 8000 ЕЕ2032708065 — AVRN5 
7-14 "14 3,500 psi 2049-8-8S 4vRC2 16 in-16 Y?-14 1.21 6000 ЕЕ2032708085 — AVRN6 
34-14 3-14 3,500 psi 2049-12-125 AVRC3 Тйв in-16 19-14 1.31 8000 FF2032T10088 АҮВМТ 
1-11-1/2 1'-11-1/2 3,000 psi 2049-16-16S 4VRC4 TAs in-12 34-14 1.47 5000 FF2032T12128 — AVRN8 
Male NPT to Female NES Swivel Hydraulic Hose Adapters, Elbow Internal Pipe Swivel 1 віп-12  1-11-1/2 1.64 4000 FF2032T1616S — AVRN9 
А A -18 5,000 psi 2047-4- ЕН 2Е393 L Max. Workin Mfr. Item 
a Js 36-18 4,000 psi 2047-6-6 2F395 i $ i е 
wad Wd 3500 psi 5047-8-83 2397 Wale ORS; Flug (M)ORS Thread (in.) Pressure (psi Model No. 
E -14 3-14 3,500 рві 2047-12-125 2Ғ389 z Ve in- 
x 1 в in-18 0.66 9000 FF976704S 4VRK6 
"-11-1/2 T-11-1/2 3,000 psi 2047-16-16S 4VRC5 T6 in-16 0.75 9000 FF976706S AVRK7 
Tu 11-1/2 1W-11-1/2 2,000 psi 2047-20-208 4VRC6 184e in-16 0.87 9000 FF976708S AVRK8 
1//-11-1/2 1/7-11-1/2 1,500 psi 2047-24-245 4VRC7 in- Я 
: 1in-14 1.02 9000 FF976710S AVRK9 
Тув in-12 1.08 6000 FF976712S 4VRL1 
ENERPAC Ø E:T-N | Aeroquip Male 085; Straight. Ae in-12 14 6000 FF976716S A4VRL2 
H a Heat As in-18 1.08 9000 FF2000T04048 — AVRJ3 
High-Pressure Hydraulic Fittings "is in-16 122 9000 FF2000T06065  4VRJ4 
А TER А А ч Te in-16 1.39 9000 FF2000T08088 . 4VRJ5 
» Max. pressure: 10,000 psi Steel fittings are designed for high-force hydraulic 1 in-14 1.68 9000 FF2000T1010S  4VRJ6 
tools. Static hydraulic only (nonimpulse). deni 188 C000 RAUS c ANR 
17А іп-12 1.94 6000 ЕЕ2000716165 4VRJ8 
L (М)МРТ (F)NPT Mir Нет Jis in-18 1.9 9000 ЕЕТ994704045 — 4VRH6 
Description (in.) Size (in.) Size Brand Model No. T6 in-16 2.09 9000 FF1994T0606S  4VRH7 
Adaptor, Adapter, Reusable 4 75 34 in 48 v 48 Enerpac FZ1055 460615 16 in-16 23 9000 ЕЕТ994708085 — 4VRH8 
gu 0 (М)МРТ Т in-14 2.62 9000 FFI994T1010S  4VRH9 
Ned ro (MJNPT (F) 169 увіп-14 W-18 Enerpac Е21633 460626 17% ши 2172 5000 EDS ТЕП 
Adaptor, Reusable (F) 169 y2in-14 36-18 Епетрас 21634 460827 | (Male ORS, 90° Elbow m n IHNEN. ANREDE 
Coupling, Reusable (FJNPT 1.13 %in-18 4518  Enerpac FZ1605 466616 ш : 
Coupling Reusable Na 1224048 ЖӘЕ Enerpac 12514 450520 чш лып 098 a” ТТ 
2Ғ457 Elbow, Reusable m 1.38 ?&in-18 %'-18 Епегра FZ1610 46C618 1indd 131 9000 FF2035T1010S — AVRK3 
Hex Nipple, ~~ = Fafon Aeroquip 2083-5-55 24457 176 in-12 147 6000 FF2035T12125 — AVRKA 
Nipple, Reusable (M)NPT 1.5 Ў іп-18 74-18 ^ Enerpac Е21608 460617 Male ORS 90° Elbow т 
Nipple, Reusable (M)NPT 1.47 38 іп-18 %-18 Enerpac FZ1617 466623 Ш 
Reducer, a NPT 1.88 %in-14 %-18 Enerpac FZ1625 466624 » 
Cr a e 1.13 3&in-8 V/»8 Епеграс FZ1615 460621 ww 17s in-12 1.64 6000 FF2035T1616S  4VRK5 
Reducer, Reusable ; б 
Ш Ша t (МРТ 0.75 98 іп-18 4'-18 Епеграс FZ1630 460625 
educer Bushing, = — Eaton Aeroquip 2081-6-45 2F435 
Men to (b Reusable 04 %in-18 36-18 Enerpac | FZ1616 460622 EI» 
46C628 MNT. т. Reusable 4.56 %in-18 94-18 Enerpac Е21660 460628 
М! (ENP E — Eaton Aeroquip 2090-6-65 2F477 
Tee, Reusable (F)NPT 1/7 — - Епеграс FZ1612 460619 
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GRAINGER.COM Fittings 
«rum (M)ORB (M)JIC L Max. Working Mfr. Item o H 
Walz ORE to Mal Wows ві Thread (in.) Pressure (psi) Model No. 37 JIC/SAE Flare Union 
lale o Male ° Elbow H n 
720 720 105 4500 21-45 ar | Hydraulic Hose Adapters E-T-N 
7-20 %6-18 1,14 4500 2061-4-65 AVTF4 Es ба 
%6-18 76-20 1.14 4000 2061-6-45 AVTFS = Hose fittings are specific to hose brand. 
945-18 946-18 1.14 4000 2061-6-6S 4VTF6 
316-18 34-16 1.3 4500 2061-6-8S 4VTF7 Overall Max. Working Mfr. Item 
34-16 Ag-18 1.3 4000 2061-8-6S 4VTF8 (F)JIC Thread Length Pressure @ 70°F Model No. 
%-16 %-16 1.3 4000 2061-8-85 4VTF9 Female JIC Cap 
34-16 78-14 1.36 4000 2061-8-10S 4VTG1 74s'-20 0.59mm 5,000 psi 210292-4S 2F493 
2-14 34-16 1.52 4000 2061-10-85 AVTG2 12-20 0.61тт 8,500 psi 210292-55 141787 
7-14 78-14 1.52 4000 2061-10-10S 4VTG3 Al 348-18 0.62mm 4,000 psi 210292-65 2Ғ495 
16-12 %-16 1.73 3500 2061-12-85 4VTG4 34-16 0.75mm 4,000 psi 210292-85 2Ғ497 
176-12 17-12 1.73 3500 2061-12-125 4VTG5 а 78-314 0.84mm 3,000 psi 210292-10S 2F487 
16-12 16-12 1.86 3500 2061-12-165 4VTG6 176-12 0.91mm 3,000 psi 210292-125 2F489 
196-12 176-12 1.86 2500 2061-16-125 4VTG7 1546-12 1.02mm 3,000 psi 210292-16S 2F491 
176-12 19-12 1.86 2500 2061-16-165 4VTG8 198-12 1.06mm 3,500 psi 210292-20S 141784 
Male ORB to Male JIC, Tee 178-12 1.19mm 2.000 psi 210292-24S 14L785 
6-20 6-20 1.78 4500 203003-4-45 4VTE1 25-12 1.44mm 1,250 psi 210292-32S 14L786 
746-20 7/e-20 1.92 4500 203005-4-4s 4VTE7 Overall Max. Working Mfr. Item 
%6-18 316-18 2.12 4000 203003-6-65 4VTE2 (M)JIC Thread Length Pressure @ 70°F Model No. 
%-16 %-16 2.5 4000 203003-8-85 4ҮТЕЗ Male JIC Plug 
341-16 7-14 2.9 4000 203003-8-8-105. 4VTE4 %-20 0.80mm 8,500 psi 900599-55 141803 
316-18 346-18 23 4000 203005-6-6s 4VTE8 346-18 0.84mm 7,000 psi 900599-6S 2F569 
34-16 34-16 2.7 4000 203005-8-8s 4VTE9 = 0.80mm 8,500 psi 900599-4S 2F567 
176-12 17-12 3.32 3500 203003-12-125 4VTES a — 110mm 5,500 psi 900599-10S 2F561 
19%6-12 19-12 362 2500 203003-16-165 ^ 4VTE6 * 34-16 0.94mm 6,000 psi 900599-85 2Ғ571 
17-12 16-12 3.5 3500 203005-12-12s 4VTF1 176-12 1.28mm 4,000 psi 900599-125 2Ғ563 
1%6-12 1916-12 3.81 2500 203005-16-16s 4VTF2 196-12 1.33mm 4,000 psi 900599-16S 2F565 
Male SAE (ORB) to Male JIC, 90° Elbow 195-12 1.45mm 3,500 psi 900599-20S 141799 
76-20 946-18 1.19 4500 2062-4-65 4VTG9 178-12 1.65mm 2,000 psi 900599-24S 141801 
746-20 34-16 12 4500 2062-4-85 4VTH1 215-12 2.05mm 1,250 psi 900599-32S 141802 
9245-18 176-20 1.25 4000 2062-6-45 AVTH2 Male JIC Tee 
346-18 78-14 1.54 4000 2062-6-10S ANTH3 746-20 1.78 in 8,500 psi 2033-4-45 4VPW6 
34-16 176-20 1.45 4000 2062-8-45 AVTH4 346-18 2.1 in 7,000 psi 2033-6-65 4VPW7 
7-14 %6-18 1.7 4000 2062-10-65 4ҮТН5 %-16 2.5 in 6,000 psi 2033-8-85 4VPW8 
г. 176-12 75-14 1.94 3500 2062-12-10S A4VTH6 7-14 2.9 in 5,500 psi 2033-10-10S 4VPW9 
% in Yin 1.94 in 3,500 psi 2062-12-12S 2F403 16-12 3.32 іп 4,000 psi 2033-12-125 4VPX1 
іп Yin 1.5 in 4,000 psi 2062-10-8S 2F401 191-12 3.62 іп 3,500 psi 2033-16-165 4VPX2 
y in 56 in 1.71 in 4,000 psi 2062-10-10S 2F399 Male JIC to Male JIC Bulkhead 
Yin 36 in 1.45 in 4, 000 psi 2062-8-65 2Ғ415 -- 2.18 in 7,000 psi 2041-6-65 2Ғ361 
Yin Yo in 145 in 4,000 psi 2062-8-85 2Ғ417 176-20 2.07 in 8,500 psi 2041-4-48 4HL60 
Yin ўв in 1.54 in 4,000 psi 2062-8-10S 2F413 eR 34-16 2.44 in 6,000 psi 2041-8-8S 2F363 
Va in in 1.03 in 4,500 psi 2062-4-45 2F407 ы 18-14 2.74 in 5,500 psi 2041-10-105 A4VPW3 
36 in 36 in 1.25 in 4,000 psi 2062-6-6S 2F409 176-12 3.09 іп 4.000 psi 2041-12-12s 4VPWA 
¥% in Yo in 132in 4,000 psi 2062-6-85 2Ғ411 1%6-12 3.14 in 3,500 psi 2041-16-16S 4VPW5 
1%6-12 1%6-12 2 3000 2062-14-125 4VTH7 Male JIC Union 
196-12 1/12. 2.05 2500 2062-16-125 4VTH8 746-20 137 in 3,500 psi 2027-4-45 2Ғ333 
1%6-12 196-12 2.05 2500 2062-16-165 4ҮТН9 %6-18 x 26-20 14 in 7,000 psi 2027-6-4S 4VPX3 
Male SAE (ORB) to Male JIC, Straight %6-18 141 in 7,000 psi 2027-6-65 2Ғ335 
76-20 34-16 1.49 6000 202702-4-85 4VTC6 34-16 x 916-18. 1.52 in 6,000 psi 2027-8-65 4VPX4 
%6-18 75-14 171 5500 202702-6-10S — 4VTC7 34-16 1.62 in 6,000 psi 2027-8-85 2Ғ337 
%-16 7Лв-20 1.37 7500 202702-8-45 4VTC8 18-14 x 4-16 1.8 in 3,000 psi 2027-10-85 490012 
31-16 1/6-12 1.94 4000 202702-8-125 4VTC9 78-14 1.88 in 5,500 psi 2027-10-10S 2F327 
78-14 %6-18 15 7000 202702-10-6S AVTD1 16-12 x 76-14 2.05 in 4,000 psi 2027-12-105 4VPX6 
75-14 lVe-12 1.88 4000 202702-10-125 ^ 4VTD2 176-12 2.16 in 4,000 psi 2027-12-125 2Ғ329 
17-12 34-16 1.76 5000 202702-12-88 _ 4VTD4 19-12 2.25 in 3,500 psi 2027-16-165 2Ғ331 
1/6-12 2-14 1.86 5000 202702-12-108 ^ 4VTD5 Male JIC Female JIC Мах. Workin: Mfr. Item 
1%6-12 2-14 1.89 4500 202702-16-108 ^ 4VTD8 Size (in.) Size (in.) Pressure (psi) Model No. 
156-12 16-12 1.99 4000 202702-16-125 4VTD9 45° Elbow Flange Adapter 
j 5$ in Yin 1.5 in 6,000 psi 202702-10-8S 2F341 34-16 — 4000 500023-85 38YR51 
36 in % in 1.7 in 5,500 psi 202702-10-10S 2F339 171-12 = 3000 500023-125 38ҮН52 
va in Yin 1.23 in 7,900 psi 202702-4-45 2Е347 қ т 191-12 — 2500 500023-165 38YR53 
Yin ¥in 1.27 in 7,000 psi 202702-4-65 2F349 198-12 = 2000 500023-205 38YR54 
36 in 36 in 1.3 in 7,000 psi 202702-6-65 2Е351 178-12 — 1500 500023-245 38YR55 
36 in Yin 1.44 in 6,000 psi 202702-6-8S 2F353 215-12 = 1125 500023-325 38YR56 
Yin Зіп 1.38 іп 7,000 psi 202702-8-65 2F357 45° Elbow Male JIC Reducer to Female JIC Swivel 
Yin Yin 1.48 in 6,000 psi 202702-8-8S 2F359 is-20 76-20 5500 2070-4-45 4VPX7 
Yin 56 in 1.54 in 5,500 psi 202702-8-10S 2F355 = 2070-6-65 AVPX8 
3A in Ain 1.97 in 4.000 psi 202702-12-1259 2F343 34-16 34-16 4000 2070-8-85 4VPX9 
75-14 19-12 — 2.07 350 202702-10-165 — 4VTD3 75-14 75-14 3000 2070-10-105  4VPY1 
176-12 196-12 2.04 3500 202702-12-165 4VTD6 176-12 1146-12 3000 2070-12-12S AVPY2 
1976-12 Т9в-12 — 2.04 3500 202702-14-155  4VTD7 1576-12 1576-12. 2500 2070-16-168  4VPY3 
1in Tin 2.04 in 3,500 psi 202702-16-16S 2F345 90* Elbow Flange SL 
(F)NPT (F)JIC L Max. Working Mfr. Item 34-16 — 4000 500024-85 38YR57 
Thread Thread (іп) — Pressure (psi) Model No. E 176-12 — 1500 500024-24S 38YR58 
Straight Female NPT to Female JIC Swivel 215-12 1125 500024-325 38YR59 
ИЙ in-18 78-20 111 4500 2242-4-4s AVPT3 90* Elbow Male JIC fo, Female JIC Swivel” 
р 36 in-18 %6-18 — 116 3500 2242-6-6s 4VPT4 Te 20 745-20 5500 2071-4-45 4HL66 
М 36 in-18 34-16 12 3500 2242-6-85 4ҮРТ5 = 2071-6-65 2Ғ423 
3 Y in-14 3-16 148 3500 2242-8-85 4VPT6 = 2071-8-85 2Ғ425 
Yo in-14 78-14 147 3000 2242-8-10 4VPT7 T 12 1Vie-12 3000 2071-12-1285 — AVPY4 
Y in-14 1/6-12 149 3000 2242-12-12s АҮРТ8 156-12 1946-12 2500 2071-16-16S AVPY5 
Тіп-11-/2 1599-12 1.85 2500 2242-16-16  4VPT9 Male JIC Reducer to Female JIC Reducer 
Max. Working 78-14 3000 2215-10-85 4VPZ5 
(F)NPT (M)JIC Overall Pressure Mfr. Item т $ 78-14 3000 2215-10-125 4VPZ6 
Thread Thread Length @ 70°F Model No. 7-14 {76-12 3000 2215-12-105 4VPZ7 
Straight Female NPT to Male JIC З р 1976-12 1Vie-12 2500 2215-12-16  4VPZ8 
17-18 = 1.4 in 4,500 psi 2022-4-66 — AVPU2 196-12 196-12 2000 2215-16-20S 4VPZ9 
71-18 76-20 1.39 іп 4,500 psi 2022-4-46 ДҮРІЛ 1%-12 175-12 1500 2215-24-08  4VRAT 
38-18 И" 1.56 in 3,500psi 2022-6-85 ДАҮР(М Male JIC Reducer to Female JIC Swivel 
36-18 94e -18 1.46 in 3,500 psi 2022-6-6S 4VPU3 776-20 91-18 4000 221501-6-45 4VPY6 
Y? 314 Jie -18 1.69 in 3,500 psi 2022-8-65 АҮРЦ5 76-20 %-16 4000 221501-8-45 4VPY7 
12-14 31-16 1.79 in 3,500 psi 2022-8-8S 4VPU6 %6-18 %-16 4000 221501-8-65 4VPY8 
VASL! 78714 1.89 іп 3,500 psi 2022-8-105 — 4VPU7 915-18 75-14 3000 221501-10-68  4VPY9 
37-14 116"-12 2.06 in 3,000psi 2022-12-125 4ҮРИ8 %-16 1346-12 3000 221501-12-85 4VPZ1 
T-11-1/2 1/6-12 2.35 іп 2,500 psi 2022-16-125 —4VPUS 74-14 1576-12 2500 221501-16-108  4VPZ2 
1-11-1/2 196-12 2.35 in 2,500 psi 2022-16-165  4VPV1 17-12 1946-12 2500 221501-16-128  4VPZ3 
Split Flange Mfr. Item Split Flange Mfr. Item 196-12 194-12 2000 221501-20-16S — 4VPZ4 
Size (in.) Model No. Size UN Model No. L Max. Workin: Mfr. Item 
Hydraulic Hose Adapter Split Flange Kits (Include 2 Flange (M)JIC Thread (in.) Pressure (psi Model No. 
Halves, Bolts, Washers, and O-Ring) Male JIC to Split Flange, Straight 
— win FF593-08 — 4KFN2 34 in-16 1.66 5000 500025-8s AVRA2 
P 4 х 3i in FF593-12 — AKFN3 {Ve in-12 1.91 4000 500025-12s 4VRA3 
1%" CD 62 ЕҒ5540-24165 141807 %, 2 iin FF593-16  4KFN4 ie in-12 2.01 3500 500025-16s 4VRA4 
Tin FF593-20 — AKFN5 196 in-12 2.46 3500 500025-20s 4VRA5 
У. Tin FF593-24 — AKFN6 176 in-12 2.71 2000 500025-245 4ҮВАб 
2in FF593-32 — 4KFN7 2% in-12 3.08 1250 500025-32s 4VRA7 
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° o à 
37°/45° JIC/SAE Flare E:T-N Р T 
H M NPT Male Jl! Pressure verall Mfr. Item 
H draulic Hose Ada ters in.) Size (in @ 70°F Length Model No 
y А or Р р К (МИРТ to 37° m ше Bull hd 
= More sizes and fittings are available on Grainger.com arbon Steel 
We = i ] -Д- 
ИСТИИ" пш ш nu ut mm 
И Size (in.) Size(in. ^ Pressure (psi Model No. 38-18 WAC 6,000 psi 2.36 in 2240-6-88  4VRF2 
S Flare, Male NPT Van 7-4 i 500 psi 2.71 in DAS E 
%in-27 0-20 1000 2000-48 141769 TAE ve 3, 300 S Sim — 2040-16-68 AVRES 
YA in-18 746-20 1000 2000-4-48 141770 б i s 
i 6 (M)NPT to 37° (M)JIC, Straight 
JA in-18 17-20 1000 2000-4-58 141771 1-27 746-00 8,500рзі 122 in 2021-2-45 — 6W433 
Ya in-18 9-18 1000 2000-4-6B 141772 18-27 96-18 7.000 psi 12in 2021-2-66 2Ғ297 
Ye in-14 34-16 1000 2000-8-BB 141773 11-18 716-20 8,500 psi 142 in 2021-4-45 6434 
3A in-14 1/6-14 1000 2000-12-12B 14L768 VASE: 15-20 8.500 psi 142 in 2021-4-5S  2F301 
45° Flare, Male NPT, 90° Elbow 11-18 946-18 7,000 psi 143 in 2021-4-65 — 6W435 
%in-18 ‘As'-20 1000 2003-4-48 14L774 VASE 34-16 6,000 psi 1.53 in 2021-4-86 2Е303 
1A in-18 98-18 1000 2003-4-68 141775 36-18 716-20 8,000 psi 142 in 2021-6-45 2F305 
1A in-18 4-16 1000 2003-4-88 141776 38-18 15-20 8,000 psi 1.42 in 2021-6-55 141781 
Жіп-18 78-14 1000 2003-6-08 141777 39-18 94-18 7,000 psi 143 in 2021-6-66 — 6W436 
15 in- VAS -8- 2 Н “ы 
v in-14 /1"-16 1000 2003-8-BB 141778 3-18 3/-16 6.000 psi 1.53 in 2021-6-85. 6W437 
Max. Workin 36-18 76-14 5,500 psi 14 in 2021-6-105 —4VRF8 
(M)NPT Male JIC Pressure s Overall Mfr. Item "14 ?в-20 6,000 bs 1.68 in 2021-8-45 — AVRG1 
Size(in.) Size (in.) @ 70°F Length Model No. 17-14 316-18 6,000 psi 1.69 in 2021-8-65 — AVRG3 
зт (mw to (M)JIC msc Vri4 316 6.000 psi 1.79 in 2021-8-85. 6W438 
arbon Steel 17-14 7-14 5,500 psi 1.89 in 2021-8-105 2Ғ307 
16-27 786-20 8,500 psi 0.72 in 2023-2-45 — 6W445 19-14 — 1112 4,000 psi 2.06 in 2021-8-125 26309 
18 746-20 8,500 psi 0.86 in 2023-4-45 — 6W446 347-14 31-16 5,000 psi 1.85 in 2021-12-85 —2F291 
1-18 %6-18 7,000 psi 0.86 in 2023-4-65 — 6W447 347-14 2-14 5,000 psi 195in 2021-12-105 4VRG7 
36-18 %6-18 7,000 psi 0.95 in 2023-6-65  6W448 WAL — 1/612 4,000 psi 206in 2021-12-128 3Е815 
54-18 31-16 6,000 psi 0.98 in 2023-6-85  6W449 36-14 — 1%-12 4,000 psi 2.06in  2021-12-145 4VRG9 
70-14 31-16 6,000 psi 1.17 in 2023-8-85 — 6W450 Ty -12 1/12 3,500 psi 2.11in  2021-12-165 2F289 
36-14 — 1/12  — 4,000 psi 12in 2023-12-128 2Е311 1-11-/2 1/12 4,00 psi 225in  2021-16-125 2Ғ093 
T-11-1/2 — 1912 3,500 psi 3in 2023-16-16s 4VRD2 T-11-1/2 19-12 3,500 psi 23 in 2021-16-165  2F295 
(M)NPT to 37* нше; И Elbow 1-41-/2 3-16 4,000 psi 1.89 in 2021-16-85 4/ВН5 
76-20 8,500 psi 0.78 in 2024-2-45 — 6W439 TW-11-/2. 154-12 3,000 psi 245in  2021-20-205 2F299 
ү СТВ 8,500 psi 1.09 in 2024-4-45 6М/440 14-11-12 1-12 2,000 psi 2.68in  2021-24-245 141779 
71518 20 8,500 psi 1.09 in 2024-4-55 2Е319 2--1/2 2%-12 1,250 psi 3.11 2021-32-325 141780 
7-18 %6-18 7,000 psi 1.09 in 2024-4-65 — 6W441 316 Stainless Steel 
36-18 716-20 8,000 psi 1.22 іп 2024-6-45 2Е321 36-27 76-220 4,500рві 122 JACBO 4НМ23 
36-18 15-20 8,000 psi 1.12 in 2024-6-55 141783 -i8 76220 4,500 psi 142 J4-ACBO — AHM21 
36-18 — 7,000 psi 122in 2024-6-65  6W442 9'-18 12-20 4,000 psi 142 J5-4CBO 4НМ25 
cw — 36-18 — 6,000 psi 125 in 2024-6-85 — 6W443 YW-18 —— 99-18 4,000 psi 143 46680 4НМ29 
9-14 31-16 5.000 psi 1.59 in 2024-12-85 — AVRD7 71-18 34-16 6,000 psi 1.53 2021-4-85S — 4VRF6 
19-14 7-14 5,500 psi 147 іп 2024-8-10S —2F323 36-18 7-20 6,000 рві 142 2021-6-4SS — AVRF7 
10-14 96-18 6,000 psi 147 in 2024-8-65 2Е325 9518 949-18 4,000 psi 143 J6-6CBO 4НМ27 
12-14 34-16 6,000 psi 147in 2024-8-85 — 6W444 97-18 341-16 4.000 psi 1.53 J8CBO ^ 4HM33 
19-14 — 11412 4,000 psi 1.59 in 2024-8-125  4VRD6 34-18 76-14 5,500 psi 17 2021-6-1055 4VRF9 
34-14 1/612 4,000 psi 159in 2024-12-125 2F313 12314 76-20 6,000 рві 1.58 2021-8-455 — AVRG2 
514 1912 3,500 psi 1.78in 2024-12-165 4VRD8 9 714 9-18 6,000 psi 1.69 2021-8-655 40864 
i-11-1/2 11412 4,000 psi 1.97in 2024-16-125 4VRD9 = Уд 17-12 6,000 psi 2.06 2021-8-1255 40865 
1'11-1/9 19412 3,500 psi 1.97in 2024-16-168 2F315 547-14 34-16 5,000 psi 1.85 2021-12-855 40866 
sums т. Таны 19612 3,000 psi 2.06in  2024-20-205 141782 1714 ЫН. 5000 psi 1 E: 21 2. 1058 AU 
ainless Steel 4- 16-- | si Қ 
16-27 — 4,000 psi JAMEBO — 4HM24 36-14 1У612 4,000 SSi 2.06 2021-12-1455  AVRH1 
Y-18 — 45500 psi J4-AMEBO 4НМ22 58-14 — 112 3,500 psi 2.11 2021-12-1655 4VRH2 
71-18 - 4,000 psi — J5-AMEBO 4НМ26 12-14 WAC 4,000 psi 1.79 J8-8CBO  4HM31 
1-18 = 4,000 psi = J6MEBO 4НМ30 12314 78-14 3,000 psi 1.89 (10680 4HM17 
97-18 = 4,000 psi = JG ENERO 4HM28 TIE 1-12 3.500 psi 2.25 шашак: 4VRH3 
36-18 — 4,000 psi — J8MEB 4HM34 -11-1/2 1%6-16 3,200 psi 23 2021-16-1655 ДУАНА 
34-14 5,000 ра = 2024-12-855 4VRD3 fer to 37° (мис, n p 
36-14 1%6-12 3,500 psi = 2024-12-1655 4VRD4 arbon Steel 
10-14 746-20 6,000 psi = 2024-8-455 — 4VRD5 Ye-18 716-20 8,500 psi 2.1 in 2030-4-45 — 4VRE3 
12-14 — 4,000 psi = J8-8MEBO 4НМ32 а 7-18 316-18 7,000 psi 2.12 in 2030-4-66 — AVRE4 
12'-14 — 3,000 psi — ЈТОМЕВО 4НМ18 36-18 96-18 7,000 psi 2.12 in 2030-6-65 — AVRES 
34-14 — 3,000 psi = J12MEBO ^ 4HM20 12-14 34-16 6,000 psi 2.66 in 2030-8-86 ДУВЕ 
1-11-12: 178-12 4,000 psi 2024-16-1255 4ҮНЕТ WAA — 1Ye-12 4,000 psi 3.32in 2030-12-125 4VRE7 
1-11-/2 1%-12 4,000 psi 2024-16-1655 4VRE2 1-11-/2 19-12 3,500 psi 3.62in  2030-16-165 4VRE8 
Е Е i г 
ЅАЕ (ORB) to NPSM Swivel Hydraulic Hose Adapters E:T-N | Aeroquip 
Max. Male SAE Female SAE Max. Working Item (Quer Male SAE Max. Working Item 
Working Size (in.) Size(in.) Pressure (psi) No. ize Size (in.) Pressure (psi No. 
ну іші Male SAE Pressure Item Male SAE (0RB) to Female SAE (ORB), Reducers Male SAE (ORB) to] Female NPT, Straight 
Size (in.) (psi) No. 76-20 9-18 2500 418725 716-20 4500 4ҮВҮ2 
Male SAE (ORB) a pes е NPSM Swivel, 45° Elbow 7-20 31-16 3000 41876 te 18 346-18 4500 AVRY3 
36-18 —— 9-18 4000 418/7 349-18 ?в-20 4500 4VRZ7 36-18 96-18 3500 4ҮВҮ4 
79514 34-16 3500 4VRW8 9-18 31-16 2000 4VRZ8 9-18 34-16 3500 4ҮВҮ5 
79-14 76-14 3500 1 4VRW9 34-16 346-18 3500 40879 9-18 7-14 3500 AVRY6 
WAZ 1/6-12 3500 4VRX1 34-16 7-14 2500 AVTA1 15-14 54-16 3500 AVRY7 
f-11-1/2 19412 3000 AVRX2 7-14 %6-18 3500 AVTA2 15-14 7-14 3500 4VRY8 
Male SAE (0RB) to Female NPSM Swivel, 90* Elbow 78-14 34-16 3000 ANTAS 12-14 176-12 3500 4VRY9 
48-620 5000 AVRX3 7-14 176-12 1800 4VTA4 34-14 7-14 3000 4VRZ1 
36-18 —— Ae-18 4000 AVRX4 17-12 96-18 3500 AVTA5 344 16-12 3000 AVRZ2 
7-14 7-14 3500 4ҮВХ5 16-12 34-16 3000 4VTAG 344 — 19-12 3000 AVRZ3 
7-14 34-16 3500 AVRX6 TH6-12 2-14 2500 AVTAT 1-11% 1%-12 2500 241874 
34-14 1/6-12 3500 AVRX7 18-12. 198-12 1600 AVTA8 Male SAE Max. Workin Item 
f-11-1/2 194-12 3000 AVRX8 1946-12 31-16 3000 Д\ТА9 Size (іп.) Pressure (psi No. 
14-11-12 196312 2000 AVRX9 1946-12 2-14 2500 аМТСТ Мате ORB, Plug 
1976-12 17-12 1800 4VTC2 TAs in-20 7500 4VRUS 
3 VEI 10-02. 1800 АТЫ ДЕН 0 ая 
` 4- h6- ¥% in-20 5000 38YN85 
1%#"-11-1/2 176-12 1500 AVRY1 154-19 — etd 1600 — 4VTC5 ТЕГІ 7500 AVRV2 
fa /& ind 7500 AVRV3 
Ts in-12 5000 4VRV4 
Male SAE 194e in-12 4500 AVRVS 
е SAE (ORB) to froma ИЕЗИ ИП БЫН swal ht -— TEES 2500 38YN8Z 
35 in == 4, 00 ps 2F419 T in-12 2500 38YN83 
1-14 34-16 350 2F421 Ya in-12 2000 38YN84 
gai 7-14 78-14 3500 4HL65 Male SAE (ORB), Hex Socket Plug 7508 ТҮНҮ 
s 34-14 1/6-12 3500 4HL63 ^e іп- 
1-11-/2 194-12 3000  4VRW4 Ўв in-18 7500 AVRV7 
ТЯ-П-/2 19-12 2000 4VRW5 zi ІП: 16 7200 AR 
ж -  in- 
14-11-4/2 178-12 1500 1 AVRW6 EIC 00 AW 
19e in-12 4500 AVRW2 
2488 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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< s Download Available HYDRAULICS 
O GRAINGER.COM Quick Couplers 
E:T-N | Aeroquip EZ% SAFEWAY 
Hydraulic Quick Couplers "BON. NIPPLE 
Thread Body Max. Flow Body Item Item 
= Temp. range: -40 to 250°F, except Hansen models are -4 to 212°F Size | 5іге Plessure Rate Mat'i* MfrModelNo — No. No. 
СЕ А . h Safeway S20 Series, FNPT 
For additional information, see Grainger.com. eg us -14 = sen " 00 12 5 571-4 - 2F781 
afeway Series. 
Coupling Body Max. Thread Mfr. Item 2F781 W'-14 3.000 6 5 575-4 4VTZ8 E 
Size Material Flow Rate Pressure Size Model No. Safeway S30 Serle, FNPT 
Eaton Aeroquip 5600 mum 58-18 ¥%" 10000 6 5 S31-3P — ANTTI 
Stee! 4 ipm 5000 psi 1-27 5601-2-45 2F541 4 Safeway S30 Series, MNPT 
8 . T Steel — 4 ipm — 3000 psi — 4-27 5602-2-45 —  2F553 $518 — Ww 1000 6 S$ $35-3Р | AVIT2 = 
Stee 4 ipm 5000 psi 7518 5601-4-45 2F543 Safeway S20 Series, Female ORB 
Stee 4 ipm 5000psi — 17-18 5602-4-45 2555 — 4VTTÀ 16 ? 3000 3 5 525-15 AVTP1 — 
2F547 ур Sie Bip 4000 psi — 36-18 5602-6-65 2Ғ557 А 3000 50 5 $25-15P 4VTP2 = 
3 Stee 3lpm  4000psi 3-18 5601-6-65 2F545 74-14 VÀ 3000 10 65 525-16 4VTP3 - 
gy ее is Ipm —4000psi 7-14 5601-8-105 2F547 VA 3000 10 5 $25-16P 4VTP4 = 
ee Steel — 45Ipm — 4000psi 7-14 5602-8-10S  2Ғ559 31-16 VA 3000 4 5 571-15 - 4VTR2 
yy Steel 106ірп 4000р — 34-14 5601-12-125  2F537 ур" 3000 26 65 $71-15P - 4VTR3 
2F559 Steel 106 Ipm  4000psi — 34-14 5602-12-128 2549 74-14 VA 3000 12 65 571-16 = ANTRA 
1° Steel 189рт — 4000psi  1-11-1/2 5601-16-165  2F539 y 3000 12 65 $71-16P = 4VTR5 
Steel 189 lpm  4000psi  1-11-1/2  5602-16-165 2F551 Safeway $20 Series, FNPT 
Eaton Hansen FD45, B iSeries} NPT (50 7241-1 Series B) 34'-14 3,000 28 5 S25F-6 4VTZ6 — 
POE ЕЕЕ 1pm 47-18 Е045-1003-0404 2Ғ625 . ү 3000 50 65 525Д-2Р AVTNG - 
c Stee " Ірт — 18 FD45-1002-0404 2Ғ619 W-18 yr 3000 3 5 525Д-2 2Ғ773 = 
&. yy Steel — 23ipm 4000psi 36-18 FD45-1002-0606  2F621 : VA 3000 3 5 541-2 - 2F775 
Stee 23 Ipm 4000 psi 36-18 FD45-1003-0606 2Ғ627 2F773 3-18 ye 3,000 6 5 541-3 - 2Ғ777 
2F625 о Steel 4542|рп  4000psi 72-4 FD45-1002-0810 26623 94-14 yu 3000 28 65 S21F-6 = AVTZA 
(5 Steel 45.42 1рт _ 4000 рвбі 12-14 FD45-1003-0810 2Ғ629 7-18 Ww 3000 12 65 541-2Р - AYNX4 
е y, Steel 105.99 pm 4000 рэі 424 FD45-1003-1212 — 4HL87 98-18 y 3000 75 65 S41-3P - 4VTP7 
Steel 106 lpm  4000psi 14 FD45-1002-1212 4Н185 M14 VA 3000 12 S$ 571-4Р - 4VTP8 
2F619 1 Steel  189|pm  4000psi 1-11-12  FD45-1002-1616  4HL86 2F775 1-11-/2 1 3000 10 65 $21-8P — AVTZ3 
Steel 189.27|pm 4000psi 1-111? FD45-1003-1616 4Н188 12-14 VA 3000 12 65 525-4Р AVTN8 = 
PLUGS CAPS T-1112 1" 3; ШІ 6 5 525-8Р 4VTN9 - 
Mir. item Mir item 7-14 y 000 127 65 525-4 2F771 = 
For Use With — Model No. | ForUse With Model No. Safeway 548 Series, HT S—c -— TR 
Eaton Series FD45 Dust Plugs & Caps 34-14 UU 3000 12 © $71-6Р = AVTRI 
2F625  FD45-1041-04 4VPP6 2F619  FD45-1040-04 — 4VPN9 WHE HF 3000 —$ 5 НЕН IET 
2F627 FD45-1041-06 4VPP7 2F621  FD45-1040-06 АҮРРІ s A Ой УЕ BAR AVTPS =: 
2Е629  FD45-1041-10 4VPP8 2F623  FD45-1040-10  4VPP2 9-14 Ga : 
-1041- FD45-1040- “ VÀ 3000 18 65 $45-6P 4VTP6 = 
4HL87  FD45-1041-12  4VPP9 4HL85 D45-1040-12  4VPP3 " Safeway FF49 Series, FNPT 
4HL88  FD45-1041-16 — 4VPR1 4HL86  FD45-1040-16 Д\РР4 ete БЕРЕ. ТЕЗ NTA - 
COUPLER BODY NIPPLE ANTXIA 7-14 % 40000 12-5 | FF495-3-1/2 AVI? = 
Thread Body Max. Flow Body| МІ. Item Mfr. Item 9-18 Жж 1000 26 65 FF491-3 = AVTX3 
Size Size Pressure Rate Mat'l*| Model No. Model No. 77-14 % 10000 12 5 FF491-4 = 4ҮТХ4 
Eaton Aeroquip 5100 Series, FNPT Safeway FEE Series, FNPT 
ила —Y 3000 10 В 5100-55-128 AVTRS = = 72-14 : 4000 26 5 FFE495-4 4VTX6 — 
2F535 y 3000 18 B — 5100-52-128 4ҮТ86 4УТХЗ э, a 4,000 10 S |FFE495-4-3/A4  AVIX7 — 
Para Т 3000 3 B = — 5100-52-16В8 2F533 : yr 4000 50 $ FFE495-6 AVTX8 - 
wee 1 3000 340 В 5100-55-168 2F535 | — = TIA W 4000 12 S | FFE495-6-|  AVTXO 
warm 12 2,50 10 В 5100-55-208 4VTR9 = = V-14 yr 4000 28 65 FFE491-4 - 4VTY3 
2F533 iW 2750 75 B — — 5100-52-208 AVTR7 9-14 VA 4000 à 28 5 |FFE491-4-3/4 = 4ҮТҮ4 
PLUGS CAPS ЕД 4000 12 65 FFE491-6 = 4VTY5 
Mir. нет Mir. Item 111172 7 4000 26 5 FFE491-6-1 - 4VTY6 
For Use With — Model No. | For Use With — Model No. 1 3000 50 FFEAST-8 = AVTYT 
Eaton Aeroquip 5100 Series Dust 175 & Сарѕ COUPLER NIPPLE, COUPLER BODY, 
4VTR8 5100-59-12  4VPN5 4VTR6 5100-57-12  4VPN2 Max. Flow FLAT FACE, MALE FLAT FACE, FEMALE 
2F535 5100-S9-16 4VPN6 2F533 5100-57-16 4VPN3 Thread BodyPressure Rate Body Mfr. Item Mfr. Item 
4VTRO 5100-59-20 — 4VPN7 4VTR7 5100-57-20  4VPN4 Size Size PSI GPM Mat'l* — Model No. Model No. 
Eaton Hansen FF Series, Female UNF 
COUPLER BODY NIPPLE " И' 5800 72 S | 6FFP56UN_  33M284 — — 
ThreadBody Max. Flow Body Mfr. Item Mfr. Item 6-18 -m5800 —27 5 = = GFFS5GUN — 33ND78 
Size sie Pressure Rate Мар Model No. Model No. ó 34-16 % 5075 6 5 10ҒҒР75ЦМ  33M293 E = 
Eaton Aeroquip FD90 Series, FNPT 78-314 W' 5075 12 S | 12FFP87UN 33M288 — — 
4VTTS 7-18 W' 7,000 0.5 S [D90-1021-04-04 AVTT5 — = 5.075 12 S | 12FFP1O6UN 33M282 = = 
76-20 Va" 7,000 10 5  FD90-1041-04-04 4VTT6 — — 33M282 1842 34 5,075 26 S | 19FFP106UN 33M290 = = 
, Eaton Aeroquip FD90 Series, МИРТ torte Wr 5800 12 $ — — | i6FFSi0GUN 33M279 
E» %-27 Vs" 7,000 10 5 -- --  |FD90-1012-02-04 4VTT3 %” 5,800 12 5 i6FFP106UN 33M291 = = 
. 34-18 И” 7,000 05 5 = — |Е090-1012-04-04 4VTT4 Eaton Hansen FF Series, FNPT 
4 Eaton Aeroquip FD90 Series, MSAE W-18 7 5,800 S GFFP25 33М283  6FFS25 33М277 
78-20 W 7000 3 5 = —  |FD90-1044-04-04 4VTT7 38-18 % 5,075 ІН 5 10FFP37 33М292  10FFS37 33М280 
амттз 2-20 W 7000 3 65 = —  |FD90-1044-05-04 4VTT8 W-14 W 5075 12 5 12FFP50 33М286  12FFS50 33М274 
%6-18 VY" 7,000 26 5 —  |FD90-1044-06-04 4VTT9 347-16 3$ 5,075 6 5 = = TOFFS75UN  33M281 
34-4 3€ 5075 12 5 igFFP75  33M289|  19FFS75  33M294 
33M273 4-16 7" 5075 14 5 — — | i2FFS75UN 33M275 
1-11-12 1. 2075 12 $ = = 25FFS100 33М273 
1' 5075 50 S | 25FFP100 33М285 = — 
Mir. liem Т un -1 2 VA Е? оаа xm 5 = — | i2FFS106UN 33М276 
For Ose with Model ш. V6 Y2 50/5 13 S | 12КЕРТ5ШМ 33М287 
Eaton ELEC FD90 Series Dust Cap А 2 - = = 
4VPR2 41773, 41774, 4VTT7, 4VTT8, 4/ТТ9 FD90-1040-04 4VPR2 * B = Brass, S = Steel, ZPS = Zinc Plated Steel. 
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Description Brand Model No. 
Hydraulic Couplers SAFEWAY өні rium 
6 egular Male 
2F769 Spee-D-Coupler? Enerpac АН604 46C608 
» Max. working pressure: 10,000 psi УВ Regular С 
ЕНЕВРАС with ball check models E Mfr. Шеп | Female Coupler Enerpac A030: 46007: 
' ; - Description Brand Model No. ¥s'-18Regular Male Coupler Епеграс АН630 46C609 
Dust caps included (except (including older ЅаїеМау “сошиеге 36-18 High-Pressure Safeway сә0-3р 2F769 
flush-face model) product), eliminates low 4 35 High- ШП Coupler Set Enerpac C604 6BU53 Coupler Set Hydraulics 
li g- igh-Flow 14-18 High-Pressure afeway 
High-Flow—Poppet-style pressure leakage. Female Coupler Enerpac 08400 6BU55 Coupler Set Hydraulics 990-2P 3KD28 
with crimped seal retention. 4" High-Pressure Far ru Enerpac СН604 6BUS4 Female Couple o Нуга 535-3Р AVIT2 
Flush-Face—Engage sleeve-lock- Coupler Set—Use with %18 Flush-Face Coupler Set Enerpac F604 52140 35-18 High-Pressure аїемау c1 зр ДҮТТІ 
ing mechanism by rotating sleeve 6W461 hand pump on ПШ Enerpac FH604 4YDV ШЕРТПЕ FASS "авар Fro avr 
ion. i 38-18 Flush-Face Male Coupler Hydraulics 
M Zero leaks owl is те Female Coupler Enerpac FR400 4YDV9 Metal Coupler Dust Caps For С-604 Series Only 
. в" egular Spee- et (Includes Male 
Дес. т D-Coupler? Set Enerpac A604 46C607 and Female) Enerpac С0411 3PCV2 
$30 Series—Heavy-duty poppet Dust cap for female half : 
м А : ¥'-18 Regular Female Enerpac AR400 466610 -Female Епеграс CD411M 3PCV3 
valving, while fully interchangeable ^ only. Spee-D-Coupler? Male Епеграс CD415M 3PCV4 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2489 


HYDRAULICS Scan. Order. Done. == 
Quick Couplers Details on page A1. 


`A MN 
54 L c = 
31A788 31A926 31A885 31A851 31A845 31A887 314832 31A821 
e > ja 
^ ” 1 
31A798 31A803 31A792 31A952 31A988 31A977 318912 


Hydraulic Quick Couplers —Barker 


= Temp. range: -40 to 250°F, except 3000 Series are -22 to 230°F 
For additional information, see Grainger.com®. 


COUPLER NIPPLE COUPLER BODY COUPLER NIPPLE COUPLER BODY 
Coupling Body Max. Thread Mfr. Item Mfr. Item Coupling Body Max. Thread Mfr. Item Mfr. Item 
Size " Маша Flow Rate Size Model No. Model No. Size x Materia Flow Rate білге Model No. Model No. 
3000, Female NPTF 8010, Female ORB 
VATI 5 11.36lpm Ү/-18 3010-2 31A790 — — ы 5 45.42]pm 93/-14 8010-15 314944 — — 
% in i FN 22.71 lpm 9-18 3010-3 31A791 — — Yin 3 45.42 Ipm 77-14 8010-15Р 31A945 — — 
am, Male 5 1136lpm /-18 — — 3050-2 314788 5 4512 bin rar ЖИПТЕР HAGA = = 
36 in 5 22.711рт 9-18 = = 3050-3 31A789 8010, NPTF 
4000, Female ORB $ 45.42lpm — 12-14 8010-4 314948 = — 
Ya in 5 11.36 [pm %6-18 4010-T6 31A943 4050-T6 31A937 Mi $ 45.42]pm — 2-14 8010-4P 31A949 — — 
S 45.42 1рт 3/16 = 4050-15 31A926 "їп 5 4542lpm 97-14 8010-5 31A950 — — 
vin 5 45.42 |Ірт 94-16 -- — 4050-15P 314927 5 45.42 p 3-14 8010-5Р 31A951 — — 
F S 45.421рт  7$-14 — — 4050-16 31A928 FEM, Female NPSF, Flush Face, ISO 16028 
amowe ш AH Из® Е ЕЗЕР STASIS ЕМУ БЕРЛІ МА 
2 6 in .71 Ipm 8- -372- -371-6FP- 
TA in 5 1136lpm 14-18 4010-2P 31A940 4050-2P 31A930 Yin 5 45.42 |рт 17-14 ҒЕМ-502-ӨЕР. 31А818 FEM-501-8FP-NL 31A807 
36 in 5 22.71 Ipm 98-18 4010-3P 31A941 4050-3P 31A931 ЕД rear S 98. EA 31-14 FEM-752-12FP — 314820 FEM-751-12FP-NL 31A810 
45.42 1рт — 14-14 — — 4050-4 314932 FEM, , Flush Face, ISO 16028 
3^ in S 45.42 1рт 12-14 — — 4050-4P 31A933 1% іп 5 45.42|pm 1/6-12| ҒЕМ-502-1240 31АҮ816/ҒЕМ-501-12Ғ0-МІ 31А805 
£ 5 45.42lpm 94-14 — — 4050-5 314934 34e in $ 11.36 ірт — 948-18 FEM-252-6FO 31Ү812 FEM-251-6FO-NL 31A799 
S 45421рт 34-14 — — 4050-5P 31A935 3$ in S 75.711рт 146-12 — — |ҒЕМ-621-12Ғ0-МІ 31A808 
34 in 5 105.99 |рт 9-14 -- — 4150-5 314938 5 2271lpm 34-16 FEM-372-8FO — 31A814| FEM-371-8FO-NL 31A802 
1in E] 189.27 Ipm 1-11-1/2 4010-6Р 31A942 — — ¥ in 5 4542lpm 97-16 FEM-502-8FO — 31A817| FEM-501-8FO-NL 31A806 
4200, NPTF 5 189.3Ірт 1-11-1/2 = = 4050-6P 314936 5 98.42 Ipm 1146-12 FEM-752-12F0 31А819 ҒЕМ ES NL 31A809 
VAT 5 4542lpm 7-14 ин =; 4250-4 314939 Ain S 45.42 1рт 7-14 FEM-502-10FO 31А815 10BMF-NL 31A803 
60, Female NPTF, ISO 7241-1 Series B $ 45.42]pm — 78-14 = — |ҒЕМ-501-10Ғ0-МІ 314804 
5 3 lpm 1-27 Н1-63 31A885 H1-62 31A851 FF, FNPT, Flush Face 
303 3 lpm 4-27 SH1-63 314897 SH1-62 31A863 зіп 22.711рт 918 FF-372-6FP 31A795|  FF-371-6FP 31А792 
віп 318 3 рт ДЕЛІ EIE ЭТАП SSH1-62Y __31А874 FF. FSAE; Flush F 2271lpm "14 FF-372-8FP 314797  FF-371-8FP 31А794 
pm ie H1- — — lush Face 
B 3 lpm V BH1-60 31A845 — — si ТЯ 5 = .Jilpm — 94-16 FF-372-8F0 31A796|  FF-371-8FO — 31A793 
B. 11 Ipm 14-18 BH2-61 31A880 BH2-60 314846 IP тани ru 
303 11 Ipm T4-18 SH2-63 31A898 SH2-62 31A864 11.36 рт %-27 BST-N1 31A976 BST-1 314952 
Vain 316 11 Ipm 14-18 SSH2-63Y 31A910 SSH2-62Y 31A875 увіп 303 11.36 lpm %"-27 SST-N1 31A988 SST-1 31A964 
E 11 Ipm Ила! 8 Н2-62 31A853 — — 2 303 11.36 Ipm Wr 55Т-МІМ 31A989 = — 
11 Ipm 14-18 H2-63 314887 — — B 11.36lpm — 14-27 — — BST-1M 31A953 
B 23 Ipm 36-18 BH3-61 31A881 BH3-60 31A847 B 2271lpm 17-18 BST-N2 314978 BST-2 31A954 
3, in 303 23 Ipm 38-18 SH3-63 31A901 SH3-62 31A866 Y4 in 303 22.71 lpm 714-18 SST-N2 31A990 SST-2 31A966 
d 5 23 Ipm Ы! 8 H3-62 31A855 -- — B 22.71 Ipm na 8 ЕТ - EST ZM 31A955 
23 Ipm 8-18 H3-63 31A889 — — B 45.42]pm 9718 BST-N3 31A980 BST-3 31A956 
316 45 Ipm Y»-14 SSH4-63Y 31A911 SSH4-62Y 31Ү876 ¥ іп B 45.42 Ipm 918 — — BST-3M 314057 
Wim УИ ВМ НАШ ЕН STAB з 3 [pm Ом ЮМ ИМ Кы УД 
303 45 т УА SH4-63 31A903 SH4-62 31A868 Vin B 45.42 on ita = — BS -4M 31A959 
E 106 ipm 9-14 BH6-61 31A883 BH6-60 31A849 303 45.43 Ipm 7-14 Sit 314994 5574 314970 
106 Ipm 34-14 H6-63 314893 H6-62 31A859 303 105.09|рп %-14 -N6 31A996 -6 314972 
34 in 303 106 Ірт — 34-14 SH6-63 31A905 SH6-62 31A870 34 in 303 105.99 ірт 34-14 — — SST-6M 31A973 
GE EUM Е DUE E B EEUU ш 
pm ЙЫ H6- = = pm A- = = а 
В 189 Ipm 1-11-1/2 BH8-61 314884 BH8-60 31A850 i 303 189.27 Ipm_1"-11-1/2 SST-N8 31A998 SST-8 31A974 
1in S 189 Ірт T-T-1/2 H8-63 31A895 Н8-62 31A861 1in B 189.3 Ipm 1-11-1/2 BST-N8M 314987 BST-8 31A962 
303 1891рт 1-11-1/2 SH8-63 31A907 SH8-62 314872 B 189.3 Ірт 1-11-1/2 BST-N8 31A986 — — 
316 189 їрп 1-11-1/2 SSH8-63Y 31A913 SSH8-62Y 31А878 ST, MNPT 
60, Female ORB, ISO 7241-1 Series B йіп B 1126ірт "27 BST-NiM — 314977 = = 
Vs in 5 3 Ipm ТАв'-20 H1-63-T4 31A886 Н1-62-Т4 31A852 б 303 11.36 Ірт — 18-27 — — SST-1M 31A965 
vin 5 11 Ipm 946-18 H2-63-T6 31A888 Н2-62-Т6 31A854 Ain B 2271lpm 14-18 BST-N2M 31A979 — — 

3 303 11 Ipm %6-18 SH2-63-T6 31А4800  SH2-62-T6 — 31A865 2 303 2271lpm 14-18 SST-N2M 31A991 SST-2M 31A967 
36 in 303 23 Ipm 34-16 SH3-63-T8 314000  SH3-62-T8 — 314867 % in B 45.42|pm 918 BST-N3M 31A981 — — 
Vb in 303 45 Ipm 25-14 SH4-63-T10 31A904| $SH4-62-T10 — 31A869 2 303 45.43 Ірт 95-18 SST-N3M 31A993 SST-3M 31A969 

8 53 pm WAG HEGETS 3190 3 4243 bm ДАН БЕТИМ ЫНТЫ SSTAM — 31А971 
ип 5 106lpm 1/6-12 Н6-63-Т12 314894 H6-62-112 31А860 34 in 303 105.99 fom 31-14 SST-N6M 314997 — — 
303 106lpm 1/6-12 SH6-63-T12 31A906| $5H6-62-T12 31А871 Я В 106 Ipm 37-14 BST-N6M 31A985 — — 
76 in S 45 Ipm 78-14 Н4-63-Т10 314800  H4-62-T10 31А858 1in 303 189.27 Ipm_1"-11-1/2 SST-N N8M 314999 SST-8M 31A975 
1in 5 189|pm 1546-12 H8-63-T16 31A896 H8-62-116 31А862 B 189.3 Ipm 1'-11-1/2 = BST-8M 31A963 
303 — 189|pm 176-12  SH8-63-116  31A908| 5Н8-62-Т16 314873 PLUGS CAPS 
6600, Female ЕРІ FD T2414 Series A Mfr. Item Mfr. Item 
Win 5 3élpm 14-27 6602-2-4  31A835| 6601-2-4  31A824 Description Model No. Model No. 

^ $1136 pm 7—18 6602-4-4 — 31A836| 6601-4-4 31А825 -parkgr60 Series Dust Plugs а Ca 
36 in S 2271lpm 9-18 6602-6-6 314837 6601-6-6 31A826 Ve in ре. 31A920 H1-66M 31A014 
vin 5 4542lpm 94-14 6602-12-10 314832 6601-12-10 31А821 VAT H2-65M 31A921 H2-66M 31A915 

д 8 4542|pm WAA 6602-8-10 — 314838 6601-8-10  31A827 Kin НЗМ 311022 H3-66M 31A918 
жіп ——S 10599lpm 9-14 == — 0001-12-12 31А822 Yin H4-65M 314923 H4-66M 314917 

i S106 Ipm 34-14 | 0602-12-12 31А833 = = Yin H6-65M 314924 H6-66M 314918 

тты бета 27 pm gh 4-1/2 86022618 — $1AB34 6801-10-16 — 31A823 Tin H8-65M 31,025 H8-66M 31A919 
, ORB, -1 Series 
36 in Е 221 рт UB Н Ko mE 310843 M 31 A830 * B = Brass, 303 = 303 Stainless Steel, 316 = 316 Stainless Steel, S = Steel. 
421рт 76 -10- -10- 
іп 5 45.42 1рт 1/6-12 6610-12-10 31А840 6608-12-10 31А829 
5 45.42 1рт 3/16 6610-8-10 31A844| 6608-8-10 STABST 
Эд in 5 106lpm 1076-12 6610-12-12 31A841 = 

{in 5 189.3Ірт 1%6'-12 6610-16-16 314842 — — 

2490 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ПІ. 


a Р 
< Download Available HYDRAULICS 
O GRAINGER.COM Quick Couplers 
> 4 А. 
= * 
| 072 a 
Coupler (Body) Coupler Plug (Nipple) / P) | N 
Coupling Body Max. Thread Coupler Mfr. Item | Coupler Mfr. Item (ы. ( 
Sus е Material Flow Rate Size Flow Rate Model No. | Flow Rate Model No. е 2 
71 Series, Flush Face 
FNPT 20LF97 20LGO6 
316 SS 18.93 Ipm 14-18 5.0 gpm S71-3C4-4MFV — 20LH22| 5.0 gpm S71-3N4-4FV — 20LH41 
у" High Pressure SS 18.93 Ipm 4-18 5.0 gpm SH71-304-4FV 201001 5.0gpm SH71-3N4-4FV 201010 
Stee 18.93 Ipm 14-18 5.0 gpm 71-3C4-4F 20LJ60| 5.0 gpm 71-3N4-4F 201183 
316 55 45.42 |pm 38-18 12.0 gpm $71-3C6-6F 201Н25 12.0 gpm S$71-3N6-6F 201Н44 
3€ —— HighPressure 55 45.42 Ipm 36-18 12.0gpm SH71-306-6FV 201004 12.0 орт SH71-3N6-6FV 2010613 
Stee 45.42 ipm 58-18 12.0 gpm 71-3C6-6F 20LJ64| 12.0 gpm 71-3N6-6F 201.87 
w 316 SS 75.7 Ipm 72-14 20.0 gpm S71-3C8-8FV 201Н294 20.0gpm  S71-3N8-8FV 201Н49 
Stee 75.71 Ipm 12-14 20.0 gpm 71-3C8-8F 20LJ70| 20.0 gpm 71-3N8-8F ^ 20LJ92 
316 SS 151.4 ipm 34-14 40.0gpm — S71-3C12-12FV 201Н13 40.0 gpm — S71-3N12-12FV 20LH33 
$4 High Pressure SS 151.42 Ipm 347-14 40.0gpm — SH71-3Ci2-12F 201807 — SH71-3N12-12F 201006 
Stee 1514 Ipm 347-14 40.0 gpm 71-8C12-T2F _ 20LJ51| 40.0gpm 71-3М12-12: 201.74 
316 SS 2271lpm 1-11-1/2 | 60.0gpm 571-3016-16Ғ/ 201Н17 60.0gpm —— S71-3N16-16F 201Н36 
316 SS 2271lpm  1V-11-1/2 | 60.0gpm  571-3016-20:  20LH19 — — — 
1° “High PressureSS 227.12|pm — 1-11-1/2 | 60.0gpm SH71-3016-16F  20LF98| 60.0gpm 5Н71-3М16-16Е 201007 
Stee 2271lpm T-11-1/2 | 60.0gpm 71-3C16-16F  20LJ55| 60.0gpm  71-3N16-16F 201,78 
— ы ее 2271lpm  1V-11-1/2 | 60.0 gpm 71-3C16-20F ^ 20LJ58| 60.0 орт  71-3N16-20F 201281 
eries, Poppe 
316 55 14.38 Ipm И'-18 3.8 орт SPEAC4-4F 201017 3.8 gpm SVEAN4-4F 201055 
316 SS 14.38 Ipm И'-18 3.8 gpm SVEAC4-4F — 20168 — = = 
үл 316 55 53 [pm 14-18 — — — | 140 gpm SPEAN4-4F 201019 
Stee 14.38 [рт 34-18 3.8 gpm VEAC4-4F 20LH52 - — — 
Stee 94.64 Ipm 14-18 — — — | 3.8gpm VEAN4-4F 201Н64 
Brass 27.252 |pm 34-18 72 gpm BVEAC6-6F 20146 -- - - 
ж Вга55 102.2 Ipm 36-18 — — — | 27.0 gpm BVEANG-6F — 20LF11 
? Stee 18.925 рт 56-18 5.0 gpm VEAC6-6F 20LH56) — — — — 
Stee 94.64 ipm 356-18 — — — | 5.09pm VEANG-6F 201Н67 
Brass 14.38 Ipm 14 = BVEAC8-8F 2018 — - - 
y Brass 264.95 Ipm 7-14 — — — | 70.0 gpm BVEAN8-8F 20ІҒІЗ 20LF68 20LF81 
Stee 52.99 ipm 19-14 14.0 gpm VEAC8-8F 20LH59) — — — — 
Stee 53 [pm 12-14 — — — | 14.0 gpm VEAN8-8F ^ 20LH70 
Brass 14.38 Ipm 7-14 - — — | 3.8gpm BVEAN12-12F 201Ғ09 
ж Вга55 208.23 Ipm 347-14 — BVEACI2-12F 20104 — — — — 
— ыт 94.64 ipm 37-14 25.0 gpm VEAC12-12F ^ 201Н50 25.0 орт VEAN12-12F ^ 20LH62 Snap-tite Couplers 
eries, Poppe’ 
316 55 14.38 Ipm И'-18 3.8 орт SVHC4-4F ___ 20LG73| 3.8 gpm SVHN4-4F 201098 
316 SS 14.38 Ipm VASE] 3.8 gpm SVHCA-4P 20LG74| 3.8 gpm SVHN4-4FV 201099 and Plugs 
и Вга55 132.48 Ipm 14-18 35.0 gpm BVHC4-4F 20124 - — = : У қ 
i Brass 264.95 Ipm w18 — — — | 70.0 орт BVHN4-4F 20LF44 Innovative, high-pressure components suit- 
eel 14.38 Ipm 147-18 — — — | 3.8gpm VHN4-4F 20LJ22 ith oj iti 
Stee 34.384 [pm WAE 38 gpm VHCA-4F жена 2 т ==! able for use with oil and gas. For additional 
316 SS 18.93 Ipm 38-18 5.0 gpm SVHC6-6FV 2010, — — — — sizes, go to Grainger.com®. 
ж Brass 49.21 Ipm 36-18 — — — | 13.0gpm BVHNG-6F  201Ғ48 
Brass 272.52 |pm 34-18 72.0 gpm BVHC6-6F 20LF28 — — — — _ 71 Series—Feature superior flow and low 
Stee 18.93 ipm 34-18 5.0 gpm VHC6-6F 201Н95 5.0 gpm VHN6-6F 20LJ27 d 
316 55 53 |pm 17-14 14.0 gpm SVHC8-8FV 201082 14.0 gpm SVHN&-8FV 20LH0g Pressure drop. 
Brass 132.48 Ipm 7-14 35.0 gpm BVHC8-8F 20LF33|  — — — : : ; 
ж Brass 154 pm ar = ES a 40.0 gpm BVHN8-8F 20LF51 EA Series—Design allows clean linear flow 
tee .99 Ipm a= .0 gpm - — — — 
68S 94.605 p ver 250g SVHCT2-12FV — 20LG64 em rn “a 2. 
Д рт A- .0 gpm HC12- — — — 4 i 
316 SS 95 ipm WA = = — 250gpm  svHNiz-izrv 90-686 Н Series—For use where single or double 
y Brass 94.63 Ipm 34-314 — -- — | 25.0gpm BVHN12-12F 201Ғ35 shut-off valving is required. 
Brass 681.3 Ipm 347-14 180.0 орт BVHC12-12F  20LFi5 — — — — 
Stee 94.63 Ipm 2-14 25.0 gpm VHC12-12F ^ 20LH76 — — — Straight Through H Series—For use 
tee 94.64 Ipm 7-14 — — — | 25.0 gpm VHN12-12F ^ 201.09 nni н 
316 55 132.475 lpm 1-114/2 | 35.0 орт SVHCi6-16FV  20L664 -- = — . when по valving is required. 
316 SS 132.5 lpm — 1-11-1/2 — — — = SVHN16-16FV 201089 CAPS PLUGS 
қ Brass 1438lpm — 1-11-1/2 | 3.8gpm BVHCi6-16F 20118 - - - Mtr liam Mir. Item 
Brass 49.21 lpm  1-11-1/2 = = — | 13.0 gpm BVHNT6-T6F ^ 20LF38 Size Мое! No Model No 
Stee 13248lpm 19-12 — = — | 35.0 gpm VHNT6-16F ^ 20114 -74 Series Plastic Dust Caps & Plugs - 
Stee 132.49 1рт 1-11-12 | 35.0 арт VHC16-16F — 20LH80 - — — Vi A-3PNC-4  20LK02 15 06-4 201196 
316 55 208.2 1рт 10-11-72 | 55.0 орт _ SVHC20-20FV 201066007 — — — 39  Ti-3PNC-6 2OLKO3 ^ 7i-3PCC-G 201107 
Ww Brass 18.93 1рт — 1-11-1/2 | 5.0gpm BVHC20-20F 20121 — — — — V? 1:3PNC-8 —20EK04  71-3PCC-8 201108 
% Вга55 1022|рпт 1/-11-1/2 - - -- 27.0 gpm BVHN20-20F 201541  —7——7i 3pNC-12 201109 7i-3PCC-12 20194 
Stee 208 1рт — 1V-11-1/2 | 55.0 gpm VHC20-20F 201Н83 55.0 gpm VHN20-20F ^ 20018 —:—-7% 316501001 71-3PCC-16 201105 
316 SS 272.52 |рп — 1/7-11-1/2 | 72.0gpm _ SVHC24-24FV 201669) -- = = Н & PH Series Plastic Dust Caps & Plugs 
316 SS 272.55 1рт _ 17"-11-1/2 — — — | T20gpm  $SVHN24-24FV 201095 ү; PDCA  2OLESS p PDPA 20LF58 
1%" Brass 18.93 lpm — 17"-11-1/2 | 5.0 gpm BVHC24-24F  20LF22 — — = 1, 
" KA PDC-6  20LF56 | PDP-6 201Ғ59 
Ras 151.4 Ipm 18-11-12 = = — | 40.0 gpm BVHN24-24F — 20LFA2 -/. PDC-8 20LF57 ^ PDP-8  20LF60 
tee 272.5 lpm  1%-11-1/2 | 72.0 gpm VHC24-24F _ 20LH84 -- — — z Т | 
31655 6813рт 2-11-12 | 180.0gpm SVHC32-32FV 201871 - = = 55 = Stainless Steel, НР = High Pressure. 
316 SS 681.37 Ipm — 2-11-1/2 — — —  |180.0gpm SVHN32-32F 201096 
2 Brass 94.63 1рт — 2-11-1/2 | 25.0gpm BVHC32-32F 20123 - — — 
Brass 151.41рт 2-1-1/2 — — — | 40.0 gpm BVHN32-32F 201Ғ43 
© Stee 681.3 1рт 2-11-12 | 180.0 gpm VHC32-32F _ 201H85  —— — — 
FSAE 
yw Stee 14.384 Ipm 76-20 3.8 арт VHC4-4EF 20LH87| - — — 
ж Stee 18.93 Ipm 319-18 5.0 gpm VHC6-6EF 20LH93 — — — — 
y Stee 52.99 Ipm 34'-16 14.0 gpm VHC8-8EF 20LJ01 — — — 
Stee 53 Ipm 347-16 — — — | 140 gpm VHN8-8EF 201031 — 
yr Stee 94.64 Ipm 179-12 — — — 2500рт VHN12-12EF 201/07 Ne 
1" Stee 132.48 Ipm 34-14 — — — | 350gpm VHN16-16EF 201,13 
Stee 132.49 1рт 1-5/16-12 | 35.0 орт VHC16-16EF 201874 — — — 
snap Tite H Series, Poppet -Parker 
%' 316 55 18.925 Ipm 38-18 — — — | 5.0 gpm SVHN6-6FV  201Н05 
ЛӘ ТШ — — — — - Am WAT mU Fluid Analysis Test 
A ее .52 Ipm 2-11- — — — 0 gpm HN24- 
" 2 а eur - 6813lpm 2-11-1/2 — — —  |180.0gpm VHN32-32F 20LJ20 y 
raig! roug eries i i i 
Ww Stee 14.38 Ipm 34-18 3.8 gpm PHC4-4F 20LF75| 3.8 gpm PHN4-4F 20LF91 Helps preveni major hydraulic or lube oil 
А бы- “ИД uat — Hi жш иг шшш. : жш | узіп nodus the ded naling. 
И ее рт a- .0 gpm - .0 gpm - i i ili 
= 5106 Teed Tem 212 00 n =й gom PENIS 5. 2ТЕ] of fluid and use the included mailing 
4 5 eel 9084 pm н 5 2400 gpm E a] = = = labels to send sample to the lab. A full 
" tee! .38 Ipm т-ТІ- .8 gpm - — — — i р 
1 Stee 1514lpm 1-11-1/2 = = — | 40.0 gpm PHN16-16F 201Ғ83 report will be retumed 
m Steel 14.38 Ірт — 174-11-1/2 | 3.8gpm PHC20-20F 20LF71 — — — Item 
Steel 265 lpm ТИ'-11-1/2 = = E 70.0 gpm PHN20-20F 20LF85 В Provides No. 
1w Steel 14.38]pm — 172-11-1/2 | 3.8 gpm PHC24-24F 20LF72 — — — Particle Count, Photomicrograph, Free 
Steel 4164lpm — 177-11-1/2 = = —  |110.0gpm PHN24-24F 20LF86 Water, Spectrometric, Viscosity, Water 4VA89 
2" Steel 908.5 Ірт 2'-11-1/2 | 240.0 gpm PHC32-32F 20LF74| 240.0 арт PHN32-32F 20LF87 (ppm), and Neutralization Analysis 
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HYDRAULICS Scan. Order. Done. [= 
Filtration Systems & Filters Details on page A1. 


Portable Oil 
Filtration Systems —Parker 


Interchangeable 
Handheld System—Lightweight system features = = 
115VAC, auxiliary ports, and fluorocarbon seals. Hydraulic Filter Elements 
Includes 10-micron cellulose filter element and 2 a Fully bonded construction 
clear, 5-ft. hose assemblies with wand attachments. a Corrosion-resistant end caps 
Max. operating pressure: 50 psi. 25 psi differential РСВ EE Note: Additional Interchangeable Hydraulic Filter Elements 
pressure indicator. available on Grainger.com?. 
= Temp. range: -15° to 120°F PARKER SCHROEDER 
Mfr. Item Mfr. Item 
Cart Systems—ldeal in pre-filtering and transfer- Pall Interchange Microns Model No. | Microns Model No. 
Я T А Қ 522: Pall Interchange Filters 
ring fluids into reservoirs or cleaning up existing HCTAOOFKNA 10 935164 — 1XPT4| 3 SBF-7400-4238 52YT79 
i i i HC7400FKN8H 5 935168  1XPW4 5 BF-/400-875B — 52YT33 
systems. Filter cart processes fluid through a primary HE EDD NSE Ей 511 ia 2 See ear 
40-micron synthetic element, then a secondary HC8200FKNSH 5 9322660 1XPV8| 5 SBF-8200-825B  52YT54 
10-micron cellulose or Microglass element. Includes HC8300/8310FKTT6H | 20 9330470  1XPRÍ — = = 
2 hoses with wands HC8300/8310FKT16Z | — — - 25 5ВҒ-8300-16725У 52ҮТ24 
. HC8300/8310FKT39H 0 9328750  1XPR8| — = — 
1XPW9 » Max. temp.: 150°F HC8300/8310FKT39Z | — - - 25 SBF-8300-39225V 52ҮТ29 
HC8900FKT13H 20 9332050 1ХРКІ|/ 25  SBF-8900-13725B 52YR87 
Max. Flow Max. Fluid Mfr. Item HC8900FKT16H 20 9332130 1XPN1 25 5ВҒ-8900-167258 52ҮТ05 
Description (gpm) Viscosity Model No. HC9020FKN4H 5 9332390 ТҮР13 5 SBF-9020-475B 52ҮН81 
Handheld System HC9020FKP4H 2 9255820 1XPH8| 3 SBF-9020-473B — 52YR77 
Portable Filtration System = 16,000 SUS GT410C 6F582 HC9020FKP8H 2 9256020  1XPJ4 3 SBF-9020-873B — 52YR82 
Double-Length Cart HC9020FKS4H 10 9326120 1ХР68 10  SBF-9020-47108  52YT78 
Hydraulic Oil Filter Cart — 3,000 SUS 5MFP240SA10QB16151 ^ 5CJF7 HC9020FKS8H 10 9326180 1XPH1| 10  SBF-9020-8210B 52ҮН70 
y 10 500 SUS 1OMFP240SA10QB16151 — 1XPWO HC9020FKT4H 20 9303690 —1XPH5| 25 SBF-9020-47258 52YR74 
Max. Mfr. Item HC9020FKT8H 20 9303/00  1XPJ6| 25 5ВҒ-0020-87258  52YR83 
Description Micron Rating Flow Model No. HC9021FDP4H 2 927725Q 1XPN5| 3 SBF-9021-473B — 52YT09 
Replacement Filter Elements HC9021FDP8H 2 9277230 1XPK8| 3 SBF-9021-873B — 52YR93 
Double-Length Cart HC9600FKN13H 5 9268450 ЛХРРӘ 5 SBF-9600-13758  52YT18 
2 10 gpm 9373970 1XPX2 HC9600FKN4H 5 9268410 — 1XPJ7| 5 SBF-9600-475B 52ҮН84 
Microalass 5 10 gpm 9373980 1XPX3 HC9600FKN8H 5 9268430 1XPH9| 5 SBF-9600-875B — 52YR78 
9 10 10 gpm 9373990 1XPX1 HC9600FKP8H 2 9266970  1XPG9| 3 SBF-9600-873B — 52YR69 
20 10 gpm 9374000 1XPX4 HC9600FKS13H 10 9268390 1ХРМА/ 10 5ВҒ-9600-137108 52ҮТ08 
Synthetic 40 10 gpm 940802 1XPX5 HC9600FKS4H 10 9268350 —1XPH6| 10 5ВҒ-0600-47108 52YR75 
Water Removal Water Removal 10 gpm 940734 1XPX6 HC9600FKT13H 20 9301620 —1XPT9| 25  SBF-9600-13725B 52YT37 
Woven Wire 40 10 gpm 940803 1XPX7 HC9600FKT4H 20 9300990 1ХРЈӘ | 25 SBF-9600-4725B  52YR86 
Handheld Filtration System HC9600FKT8H 20 9301180 1ХРН2/ 25 SBF-9600-8725B 52YR71 
Cellulose, Pkg. Qty. 2 10 4 gpm 932016 6F584 HC9601FDP8H 2 9271760  1XPL4| 3 SBF-9601-823B — 52YR98 
; Pkg. бу. 20 4 gpm 932020 6F590 HC9601FDT8H 20 9271750 1ХРВА/ 25  SBF-9601-8225B 52ҮТ25 
Copolymer, Pkg. Qty. 2 20 4 gpm 932019 6F586 HC9650FKN8H 5 9269880 —1XPU5| 5 SBF-9650-875B 52ҮТ42 
Microglass Ill, Pkg. Qty. 2 5 4 gpm 9320180 6F591 HC9700FKP9H = = = 3 KZ3 52YR80 
IGrog'ass 11, Fg. Чу. 10 4 gpm 9320170 6F585 HC9700FKS9H = = = 10 KZ10 52YR72 
Single-Length Cart HC9700FKS9H = = = 10 K10 52YT64 
Cellulose 10 10 gpm 924450 18441 HC9701FKS9H = — = 10 KZX10 52YR85 
Copolymer 20 10 gpm 927584 47С80 НС9800ҒКМАН 5 9301970 1ХР/2 5 5ВҒ-9800-4758 52ҮТ48 
Microglass Ш 10 10 gpm 9244530 47С79 HC9800FKT8H 20 9301940 —1XPK2| 25 SBF-9800-87258 52ҮН88 
Polyester 40 10 gpm 924448 1R440 HC9801FDP4H 2 935191 — 1XPL1| 3 SBF-9801-473B — 52ҮВ95 
01 HC9801FDP8H 2 935193 — 1XPL5| 3 SBF-9801-873B 52ҮН99 
2.5 gal., 0° to 158°F 942180 29TK17 PARKER SCHROEDER 
Handheld System Accessory Mfr. Item Mfr. Item 
Molded Plastic Carrying Case 601727 6F583 Hydac Interchange (Microns Model No. | Microns Model No. 


Hydac Interchange Filters 
10 PR3033Q Т/ХРР2 — — — 
0110D010BN4HC 10 PR30870 — 1XPU8 10  SBF-0110D-Z10B 52ҮТ45 


0110D020BN4HC 20 PR30880 ТУРІЗ 25 SBF-0110D-225B 52ҮВ97 
0240D003BN4HC 3 PR31430 — 1XPU2 3 SBF-0240D-Z3B 52Ү139 
0240D010BN4HC 10 PR3145Q 1ХРТТ 10 SBF-0240D-Z10B 52ҮТ35 
0330D010BN4HC 10 PR31740 — 1XPW6 10 SBF-0330D-Z10B 52ҮТ59 
0330R010BN4HC 10 9382830 — 1XPW1 10 SBF-0330R-Z10B 52ҮТ56 
0660D010BN4HC 10 PR32030 ТХРИ9 10 SBF-0660D-Z10B  52YT46 
0030D010BN4HC = = = 10 SBF-0030D-Z10B 52ҮТ15 


52282 


t" azezo Hydraulic Return 
Hydraulic Ф ч Parker 


Line Spin-On Filters 


Pressure = Max. pressure: Microglass filter has higher 
Filters 150 psi E dirt-holding capacity for 
. . . . : О» = Max. temp.: 225°F longer usable filter life. 
= Corrosion-resistant, anodized aluminum construction SS a Cast-aluminum head Elements are interchange- 
Choose single length or extend element life with double length filters. Include MEET = 15 psi bypass spring ^ able with major brands size: 
10-micron element and indicator with built-in 50 psi bypass valve. 1-12 thread for 20 gpm, 
Mfr. Item жал» 112-16 thread for 50 орт 
For Use With Filter Media Microns Model No. models. Dual Buna N seals 
ae EISE 4 18412 resist leaks up to 150 psi. 
4VA83, 52279 Microglass ІІ 10 9255800 5W353 — Ya" 
4VAB3, 52279 Reusable SS wire — 25 925574 — 5W378 poorer Head has 8" (F)NPT port 
eral mU Ші Eig ELI EU тни with optional Gauge/ 
icroglass М.а i 
57281 Microglass ЇЇ 10 9326240 5W721 SEX Indicator 2492 sold 
по ЕСІП! 10 025835 — — 5WT22 C separately. 
e Lose Inlet/ REPLACEMENT 
52282 Microglass ПІ 10 9326300 SW723 Max. Filter - Outlet Element | COMPLETE FILTERS ELEMENTS 
4VA86 Microglass ЇЇ 10 9326550 AVA88 Flow Rating Filter Threading Threading Mfr. Item | Mfr. Нет 
HOUSING TYPE (gpm) (microns) Media NET fin.) Size Model No. Model No. 
Nom. Single Length Double Length 3 Cellulose ЕД 1-12" 12АД103СМ15ВВН 47086! 926543 47681 
Flow Mfr. Item Mfr. Item 10 Cellulose ЕД 1-12” | 12АТ100М15ВВН 47618 | 921999 18412 
(gpm) Size Model No. Model No. 20 10  Microgass % 1-312" | 12АТ10ВМ15ВВН 47687 | 928763 476082 
Max. Pressure (рей) 1000, Max. Fatigue Pressure Rating (psi) 800 20 Microglass A 1-12" 12AT20BN15BBH 47688! 928764 47083 
20 SAE 12 15CN1100M250M4M41 4/А83 25 Cellulose % 1-12" | 12AT25CNT5BBH 4Z619| 925023 1R413 


20 176-12 SAE 12 — —  |15CN2100M250M4M41 4/А84 3 Cellulose — 174 11-16” | 50ATOSCNTSDDH 42091 | 926541 5W285 
50 T'SAE 16 40СМ1100М250М4М41  4VA85 | 40CN2100M250N4N41 — 4VA86 10 Cellulose — 174 1172-16” | 5ОАТ10СМ15ВВН 42620 | 926169 18414 
Max. Pressure (psi) 3000, Max. Fatigue Pressure Rating (psi) 2000 50 10 Місгодіаѕѕ 17 11-16 | 50AT10BN15DDH 426089 | 928766 47684 
20 Ya" SAE 12 15P1100BM2KS121 572/9 | 15P2100BM2KS121 57280 20 Місіо0а55 17 1172-16” | 5OAT20BNTSDDH 427090 | 928767 47085 
50 1" SAE 16 30Р11008М2К5161 57281 | 30Р2100ВМ2К5161 57282 25 Cellulose 1A 11-16" | 50АТ25СМ15ВВН 42621 | 926170 18415 
2492 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HYDRAULICS 
Coolers 


AC Motor Driven Forced Air Oil Coolers 


» Brazed aluminum with 
black painted finish 

= Max. temp.: 250°F 

= Mounting feet included 


search by Grainger Item Number and click Optional Accessories. 


Flow Ranges Full Load Motor Max. Overall Overall Overall Mfr. Item 
(gpm) Inlet Port Thread Size HP Amps Frame Size Pressure Height Width Depth Model No. 
115/230V AC Volts 
2 to 30 SAE #12 0.25 hp 5.4/2.7 56C 377 psi 1374in 13.78 іп  12.56in AL5-1 — 4UHZ4 
SAE £12 0.33 hi 5.6/2.8 56C 377 psi 14.25 in 13.78 in 13.27іп A8-1 4UHZ5 
SAE #16 0.5 hp 7723.5 56C 377 psi 1591in X 1575in 14.5 in А10- — 4UHZ6 
4 to 50 SAE #20 0.5 hp 8/4 56C 377 psi 19.6 in 21.65 in 15.5 in А20-1  4UHZ8 
SAE #20 {hp 12.8/6.4 56C 377 psi 2403in 25.59іп 16.75 іп АЗО-1 40929 
81080 SAE #16 0.5 hp 713.5 566 377 psi 1591in 16.54іп 16.0 in А15-1 — 4UHZ7 
SAE #20 1hp 12.8/6.4 560 377 psi 24.03 in 26.38іп 18.0 in A40-1 — 4UJA1 
230/460V AC Volts 
8to 80 SAE #20 2 hp 6.2/3.1 56C 377 psi 25.89 in ^ 30.31 in 19.5 in A55-3 40ЈА2 
2 in SAE 4 Bolt Flange 3 hp 8.6/4.3 56C 377 psi 30.19іп — 37.01 in 23.3 in A90-3 40ЈАЗ 
20 to 200 2 in SAE 4 Bolt Flange 3 hp 8.6/4.3 56C 377 psi 33.26 in 38.98 in 23.4 in A105-3  4UJA4 
2 in SAE 4 Bolt Flange 5 hp 13.2/6.6 184TC 377 psi 37.56in ^ 40.94 in 25.1 in A130-3 4UJA5 
2 in SAE 4 Bolt Flange 7.5 hp 19.6/9.8 213TC 250 psi 38.4 in 43.62 in 29.5 in A160-3 4UJA6 
20 to 350 3 in SAE 4 Bolt Flange 10h 26/13 215TC 250 psi 46.96 in ^ 49.49 in 30.8 in A215-3  4UJA7 
3 in SAE 4 Bolt Flange 10 hp 26/13 215TC 250 psi 59.76in ^ 53.68 in 30.7 in А275-3  4UJA8 


Off-Line Forced Air Oil Coolers 


= Gearmotor type 

= Spin-on filter 

= Steel fan guard 

= Mounting feet included 


te] 
5 


High-performance aluminum cooler assemblies come complete with integrated 1750 rpm pump/ 
motor and filter for cooling, filtration, or lubrication circuits in industrial or mobile applications. 
Excellent in low-pressure systems that use fluids with varying viscosities, and that have varying 
flow rates or pressure spikes in return lines. Pump flow range: 8.9 gpm to 45.1 gpm. Spin-on 


Cool-Line A Series oil coolers offer maximum cooling effectiveness with minimum pressure drop. Aluminum bar/plate cooler 
construction is 30% to 50% smaller than copper tube/aluminum fin oil coolers for same heat transfer performance. Hollow 
profile design reduces local peak strains for a significant increase in cooler service life. Performance is based on oil entering 
cooler 50°F higher than ambient air temperature. For Replacement Motors, call 1-800-GRAINGER (472-4643). On Grainger.com, 


= 230/460V filter has a 9 micron rating with 50 psi bypass valve and visual indicator. 
HP Heat Full Load Outlet Overall Overall Overall Нет 
Removed Displacement Amps HP Inlet Port Size Port Size Height Width Depth Мо. 
Polypropylene Fan Blade Material 
74 1.22 сиіп Fan/Pump - 6.2/3.1 Fan/Pump - 2 Code 61,1 1⁄2 іп Flange #16 15.20іп 17.70іп 24.00in 6PKT9 
141 1.22 cu in Fan/Pump - 8.6/4.3 Fan/Pump - 3 Code 61, 1 7 іп Flange #16 18.90in 23.60in 24.00in 6PKUO 
17 2.44 cu in Fan/Pump - 8.6/4.3 Fan/Pump - 3 Code 61,1 % іп Напде #16 18.90in 23.60in 24.00in 6PKU1 
18.1 1.22 cu in Fan/Pump - 8.6/4.3 Fan/Pump - 3 Code 61, 1 7 іп Напде #16 ^ 23.40in 27.60in 24.00in 6PKU2 
23.0 2.44 cu in Fan/Pump - 8.6/4.3 Fan/Pump - 3 Code 61,1 “іп Flange #16 23.40 іп 27.60in 24.00in 6PKU3 
Nylon Fan Blade Material 
46.8 4.88 cu in Fan - 6.2/3.1 Pump -19.6/9.8  Fan-2Pump-7.5 боде 61, 2 in Flange $20 X 26.30 in 32.30 in 38.00 іп 6PKU4 
59.9 4.88 cu in Fan - 6.2/3.1 Pump -19.6/0.8 Fan-2Pump-7.5 бойе 61, 2 in Flange #20 3140іп 38.20in 38.00 in 6PKUS 
73.7 4.88 cu in Fan - 8.6/4.3 Pump - 19.6/9.8 — Fan- 3Pump-7.5 боде 61, 2 in Flange #20 33.201іп 39.00in 48.40 in 6PKU6 
85.9 4.88 cuin Ғап- 13.2/6.6 Pump - 19.6/9.8 Ғап- 5 Ршпр-7.5 Code 61, 2 in Flange 320 37.60іп 40.90 in 50.70in 6PKU7 


How To Size a Hydraulic Oil Cooler 


1. Find the system oil flow (GPM). 
2. Size the heat exchanger to remove 
approximately 30% of input horsepower. 


Air-Cooled 
Oil Coolers 


a Brazed aluminum 
= Max. pressure: 250 psi 
= Max. temp.: 250°F 


4UJD5 


» Universal mounting bracket included 


Deliver maximum cooling performance while minimiz- 


To find input horsepower, multiply the system pressure (PSI) times the system 
flow (GPM), then divide by 1714 (PSI x GPM + 1714). 

To find an approximation of the BTU removed, multiply the horsepower heat 
removed by 2545. 


DC Motor Driven К А 
Forced Air Oil Coolers “AKG 


= Brazed aluminum with black painted finish bar/plate cooler construction is 30% to 50% 

= Max. pressure: 377 psi smaller than copper tube/aluminum fin oil 

= Max. temp.: 250°F coolers for the same heat transfer. Hollow profile 
= IP 68 frame design reduces local peak strains, significantly 

= Mounting bracket included increasing cooler service life. Performance is 
Cool-Line D Series oil coolers maximize cooling | based on oil entering cooler 100°F higher than 
capability while minimizing pressure drop. Ideal ^ ambient air temperature. Brushless DC Motors 
for rugged environments. Easy-to-clean, nonlou- are rated to 40,000 hours. Coolers with bypass 
vered external fin prevents clogging. Aluminum | Valves are available on Grainger.com. 


4UJF5 


REPLACEMENT 
ing pressure drop. Designed for rugged environments. Flow Inlet Port OIL COOLER MOTOR 
Nonlouvered external fin prevents clogging and is easy to | Removed (юш) Трай HP" Amps" PT Includes MES. em fem 
clean. Aluminum bar/plate cooler construction is 30% to 50% | Brushless DC Motor 

ller in size th /р tub m f fi ja il 50% 16 101050 SAE£16 0.39 24 15.80in Temperature Controller DB16-12 53Х647 — 
smaller in size than copper tube/aluminum fin oil coolers 20 101050 SAEZ16 0.40 20 15.80in Temperature Controller DB20-12 53Х650 = 
for same heat transfer performance. Cooler performance is 30 101080 ЅАЕ #20 0.39 24 19.70 in Temperature Controller DB30-12 53Х653 — 
based on oil entering cooler 100°F higher than ambientair |- 42-110 SAE 72r 039 — 24 28/0 Foot Mounting Bracket DB4s-12  B3X688 | — 
temperature. 1000 standard ft. per minute (sfpm) air velocity. | 0С Motor 

опр 21030 SAE£12 0.08hp 5 1378in Bypass Valve D10-12-BP65 53XG28 | 40169 
Flow Inlet Port P 721030 SAEA2 — — 13.78іп Grill Mounting Bracket D10-12 4UJF4 4UJG9 
НР Heat Ranges Thread Overall Overall Overall Mfr. Нет 16h 41050 ЅАЕ #16 0.19hp 17 15.75 іп Bypass Valve D16-12-BP65 53XG30 4UJH1 
Removed (gpm) Size Height Width Depth Model Мо. P “41050 SAE£16 0.19 hp 17 15.75 in Universal Mounting Bracket D16-12 4UJF5 4UJH1 
Bhp 21030 SAE£12 6.65in 17.91 in 1.77іп (0-8 4UJD3 20hp 41050 SAE£16 019һр 17 1575in Bypass Valve D20-12-BP65 53XG32 | 4UJH1 
12hp 21030 SAE #12 11.73in 13.98 in 2.56 in. 0-12 4UJD6 P “41050 SAEf16 0.19 hp 17 15.75 in Universal Mounting Bracket D20-12 4UJF6 4UJH1 
i4hp 21030 SAE#12 10.98in17.91in 1.77іп C-14 4UJD4 30hp 41050 SAE£20 0.48 һр 29 19.69in Bypass Valve D30-12-BP65 53XG34 | 4UJH2 
18hp 21030 SAEf12 13.58in 15.94 in 2.56 in 0-18 4UJD7 P “41050 SAE #20 0.48 hp 29 19.69 іп Universal Mounting Bracket D30-12 4UJF7 4UJH2 
20hp 21030 SAE£12 1531in17.91in 1.77іп C-20 4UJD5 36 hp 81080 АЕ #20 048hp 29 2047in Bypass Valve D36-12-BP60 53XG37 | 40ЈН2 
32hp 81080 SAE£20 18.43 іп 19.88 in 2.56 in 0-32 40/08 P “81080 SAE #20 0.48 hp 29 2047 in Universal Mounting Bracket D36-12 4UJF8 4UJH2 
48hp 81080 5АЕ%20 22.13in23.62 in 2.56 in. 0-48 40409 45hp 91080 ЅАЕ #20 0.19hp 17 28.35in Foot Mounting Bracket D45-12 40ЈЕ9 | 4UJH1 
66hp 81080 БАЕ #20 25.83in 27.56 in 2.56 in 0-66 4UJET 60hp 41050 ЅАЕ #20 0.48 һр 29 35.63in Foot Mounting Bracket D60-12 4UJG1 4UJH2 
82hp 1010110 SAE #24 27.68in 31.5in 2.56in 0-82 40ЈЕ2 70hp 81080 ЅАЕ #20 0.48 һр 29 36.22in Foot Mounting Bracket 070-12  4UJG2 | 4UJH2 
120 һр 1010110 SAE #24 39.49 іп 31.5in 2.56in 0-120 4UJE3 | * Motor values are per fan. 4UJF9, 4UJG1, 4UJG2 and 53XG59 have 2 fans. 
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HYDRAULICS 
Coolers, Accumulators & Leak Detection 


Scan. Order. Done. == 


Details on page A1. 


CHARGING AND GAUGING KIT 


Can be used for charging either 
a bladder or piston accumulator. 


Includes 10-ft. 
adapter and gas valve, bleeder valve, 


hose with fittings, 


gas chuck, and pressure gauge. 


Water-Cooled Oil Coolers 


= Max. oil pressure: 580 psi 


= Max. water pressure: 230 psi 


Highly efficient and compact design features aluminum fins that are mechanically bonded 
to copper tubes to extend cooling surface area. Removable end caps allow easy access 

for cleaning. Mounting brackets may be rotated for easy installation and design flexibility. 
Industry standard design allows interchangeability. 


HP Heat Inlet Oil Inlet Oil Overall Overall Mfr. Item 
Removed Flow Range Port Size Рогі Size Width Height Model No. 
4to11 4 to 20 gpm % in % in 11.42 in 3.86in 84527103102  4WTT9 
8 to 21 6 to 59 gpm Twin Twin 11.81 in 5.47in 84527103212 4WTU1 
201060 1010 87 gpm 2in 2in 17.17 in 7.64in 84527103312 — 4WTU2 
3510130 101087 gpm 2 in 2 in 29.17 in T.64in 84527103314 4WTUS 
5810220 101087 gpm 2in 2in 53.19 in 7.64in X 84527103315 — 4WTU4 


ACCUMULATORS 
= Steel housing 
= Max. pressure: 3000 psi 


Bladder—Made from 
chrome-molybdenum alloy 
steel with forged ends. 


= Temp. range: -20° to 200°F 


Hydraulic Accumulators and Repair Kits 


Diaphragm—Lightweight, welded, completely 
sealed accumulators can be mounted in any 
direction. Hydrin diaphragm bag. Not serviceable. 
= Temp. range: -40° to 176°F 


Piston—Vertical-mount, serviceable accumula- 
tors have Buna N O-ring seals. 


= Temp. range: -20° to 165°F 


ACCUMULATOR 
ACCUMULATORS REPAIR KITS 
Dia. Gas Volume H Mfr. Item Item 
Fluid Volume (in.) (cu.-in.) (in.) Inlet SAE (in.) Model No. No. 
Bladder Accumulators 
58 cu in 10.93 BA002B3T01Y2GRG 41173 41178 
231 cu in 6.61 231 17.26 SAE #20 (155-12) BAO1B3TOTP2GRG 4VV74 4VV79 
5/8 cu in 8.78 520 21.6 SAE #24 (17-12 BA02B3T01P2GRG 41175 41180 
1,155 cu in 8.78 1155 33.85 SAE #24 (174-12 BAO5B3T01P2GRG 4VV76 4VV81 
2,310 cu in 8.78 2171 54.85 SAE #24 (17-12) BA10B3T01P2GRG 4VV77 4VV82 
Diaphragm Accumulators 

5 cuin 2.52 5 4.35 #6 AD007B25T9A1 6NZJ9 — 

Mfr Item 10 cu in 2.95 10 4.69 #6 ADO16B25T9AT 6NZKO = 

Description Model No 20 cu in 3.74 20 2.55 #8 AD032B21T9A1 6NZK1 — 

Char TN and > 30 cu in 42 30 5.94 #8 А0050821Т9А1 6NZK2 = 

Gau n T CG-3000AGRG — 4VV89 45 cu in 4.87 45 6.65 #8 А0075В25Т9А1 6NZK3 — 

ging Piston Accumulators 

MOUNTING | MOUNTING 30 cu in 2.38 31 12.3 34-16 (#8) ACPOSAA050E1KTC 4WB43 4WB70 
CLAMPS BASES 57 cu in 2.38 61 21.79 34-16 (#8) ACPOSAA100E1KTC 4WB45 4WB70 
. Item Item 58 cu in 3.56 63 13.25 116-12 (#12) A3N0058D1KG 4WB47 4WB72 
For Use With No. No. 116 cu in 3.56 121 16.42 1%6-12 (#12) АЗМ011601К6 4WB49 4WB72 
Bladder Accumulator Mounting 4.75 125 15.06 19-12 (#20) A4N0116D1KG 4WB51 4WB74 
Clamps & Bases 231 cu in 24.06 A4N0231D1KG 4WB54 4WB74 
4VV73 4VV84 = 6.88 262 16.25 178-12 (#24) A6N0231D1KG 4WB60 4WB76 
4VV74 4VV85 4VV87 347 cu in 4.75 356 33.19 196-12 (#20) A4N0347D1KG 4WB57 4WB74 
4VV75 4VV86 4VV88 578 cu in 6.88 609 29.5 176-12 (#24 A6N0578D1KG 4WB62 4WB76 
4VV76 4VV86 4VV88 1,155 cu in 6.88 1186 51.5 176-12 (#24 A6N1155D1KG 4WB64 4WB76 
4У/77 47/86 4VV88 2,310 cu in 6.88 2341 98.5 176-12 (#24) A6N2310D1KG 4WB68 4WB76 


Oil Leak Detection Kits and Accessories SPECTROLINE* 


Kits—For all petroleum and synthetic fluid systems. Flashlights/Lamps—ultra-high-intensity, versatile, pure UV-A 
Environmentally friendly kits help pinpoint exact source of leaks. LED lamps detect leaks in industrial close-looped fluid systems. 


Mfr. Item 
K Typical Applic. Includes Model No. 
its 
А ; (1) OIL-GLO 44-8 Dye, GLO-Away Dye Cleaner and Small Green Carrying Case, OPX- 7 
Industrial Fluid Systems 4001 Optimax 400 Cordless, UVS-40 Glasses, Violet Light LED Flashlight OPK-441 — 46AY06 
1) OIL-GLO 44-P Dye, (1) Rechargeable Lithium-lon Battery, GLO-Away Dye Cleaner and Medium 
Industrial Fluid Systems ДЕ Carrying Case, Lanyard, 01Х-4001 Opti-Lux 400 Cordless, Rechargeable Violet Light OLK-444 46AY07 
LED Flashlight with Battery Charging Cradle with AC and DC Cord Sets, 1/5 40 Glasses 
iati i AD-8609-0008 Aero-Brite(TM) Dye for Aircraft Fluid Systems, GLO-AWAY Dye Cleaner, 2 
Aviation Fluid Systems Holster, OPX-365 OPTIMAX(TM) 365 UV LED Flashlight, UVS-30 UV-Absorbing Glasses ALK-365 390693 
Нан A AD-8609-0008 Aero-Brite(TM) Dye for Aircraft Fluid Systems, GLO-AWAY Dye Cleaner T 
рте Aviation Fluid Systems and CC-350, МАХІМА(ТМ) ML-3500S UV Lamp, UVS-30 and UVS-40 Glasses MLK-35A 380694 
39D69 "m P AD-8609-0008 Aero-Brite(TM) Dye for Aircraft Fluid Systems, BP-12A Battery Pack, GLO- T 
Aviation Fluid Systems AWAY Dye Cleaner, МАХІМА(ТМ) ML-3500MS UV Lamp, UVS-30 and UVS-40 Glasses MLK-35MA 380695 
Mfr. Item 
Item Includes Model No. 
Oil Glo? Flashlights/Lamps B Ch Cradle with AC Cord Set, Belt Holster, Lanyard, Rechargeabl 
; " А attery Charging Cradle witi ord Set, Belt Holster, Lanyard, Rechargeable _ 
5LA43 UV Inspection Flashlight Kit Battery, Spare Battery, UVS-30 UV-Absorbing Spectacles OLX-365 390690 
UV Inspection Flashlight Kit 12V DC Charger, AC Charger, Holster, UVS-30 UV- Absorbing Spectacles OPX-365 390691 
UV Micro-Discharge Light Inspection Lamp — GLO-AWAY Dye Cleaner, UVS-30 and UVS-40 Glasses MLK-35 390602 
1 07 807 РІМТ GALLON 16 07 1PT 
Mfr. Item Pkg. Mfr. Item Pkg. Mfr. Item Pkg. Mfr. Item Pkg. Mfr. Item Pkg. Mfr. ltem Pkg. 
Description Model No. Qty. Model No. Qty. Model No. Qty. Model No. Qty. Model No. Qty. Model No. Qty. 
Fluorescent Dye, For Use with UV and/or Blue Ins, spaction Lamps 
OIL-GLO 40/6 390679 6 IL-GLO 40-8 390680 1 |OIL-GLO 40-Р 390681 1 011-610 40-6 390682 1 -- — — — — — 
Green OIL-GLO 33/6 390675 6 | OIL-GLO 33-8 390676 1 01-010 33-Р 390677 1 OIL-GLO 33-6 390678 1 — — - — — — 
Green, Aviation — — --! AD-8609-0008 390696 1 — — --! AD-8609-0100 39D698 1 | AD-8609-0016 39D697 1 — — — 
Red OIL-GLO 50/6 390686 6 OIL-GLO 50-8 390687 1 01-610 50-Р 390688 1 011-010 50-6 390689 1 = жі е = = = 
White OIL-GLO 30/6 390671 6 | OIL-GLO 30-8 390672 1 01-010 30-Р 390673 1 OIL-GLO 30-5 390674 1 — — = — — — 
Yellow OIL-GLO 22/6 390667 6 | OIL-GLO 22-8 390668 1 OIL-GLO 22-Р 390669 1 OIL-GLO 22-6 390670 1 — — = — — 
Yellow/Green OIL-GLO 44/6 390683 6 | OIL-GLO 44-8 390684 1 = — --! OIL-GLO 44-6 390685 1 — — — [OIL- GLO 44-Р 58LMS3 * 1 


* Recommended Dilution Dependent On Host Fluid 
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HYDRAULICS 
Reservoirs 


Steel Hydraulic Reservoirs 


Feature 11-ga. hot rolled steel construction and oil sight gauge with thermometer. Filler 
breathers filter air to 40 microns and provide easy access for adding hydraulic oil. Include 


appropriately sized and placed suction and return connections. 
24W699, 24W701, and 24W702 have convenient cleanout covers. 
24W703 and 24W704 include internal baffles with cutouts. 


Nom. Removable Return Suction L W 
Cap. (gal. .) Cover Port (in.) Port Size (in.) (in.) (in.) 
Vertical 

Yes Y NPT 1 NPT 10% 876 

5 Yes 1 NPT 1 NPT 10% 10% 

8 Yes 34 NPT 1% NPT 14% 12 
Horizontal 

10 No 34 NPT 1% МРТ 2214 14 

20 № 34 МРТ 1% МРТ 26% 18 


P Lovejoy | 


Aluminum Hydraulic Reservoirs and Tanks 


Aluminum construction provides twice the heat ENVIRO SEALS 


dissipation of steel reservoirs. 

RESERVOIRS 

Include tank, oil sight gauge and filler breather, 
lid gasket, and lid with return/suction ports. 
LEG KITS 


Can be used with either reservoirs or tanks to 
improve air circulation under the tank. 


TANK LIDS 


and fasteners. 


H Item 
(in.) No. 
1046 2410699 
16% 24W701 24W704 
18% 24W702 
1274. 24W703 
144 . 24W704 


Heavy-duty seals help prevent oil leaks and can 
be used with either reservoirs or tanks. 


Easily modified to accept vertical or horizontal 
pump/motor configurations and mounting of 
additional system hardware. Include lid, gasket, 


RESERVOIRS 

m. w H* Return Suction Port Mfr. Item 

ap. (ga al.) (п) in. .) (in.) Port fin. ы) Size (in.) Model No. 
Tie 9 1NPT 84527102350  3JWR5 
1 6 12Y: 996 10% % NPT 1NPT 84527102351 3JWR6 
45 14ү8 11% 11% ӯ МРТ ТАРТ 84527102352  3JWR7 
TÀ 1976 1376 134 3A МРТ TANPT | 84527102353 3JWR8 
11 20176 166 14916 % МРТ 170 NPT | 84527102354 3JWR9 
17 244 18776 — 16946 Ya NPT TANPT ! 84527102355 ЭЛІТІ 


* Height includes filler breather, not included on tanks. 


= Operating temp.: -20? to 250°F 

= 3-micron filter 

= Silica gel desiccant type 

= 1" NPT inlet 

Help prevent moisture and particulates from entering 
the hydraulic system. Replace breather when silica gel 
changes color from blue to pink. 


Overall Mfr. Item 
Description Length Model No. 
Reservoir Breathers 
Reservoir Breather 5in 934330T 2NMR9 
Reservoir Breather Тіп 934331Т 2ММТ1 
Reservoir Breather 9in 934332T 2NMT2 
Breather Adapters 
Field Breather Adapter = 937546 2NMT3 
Flange Breather Adapter = 937463 2NMT4 


Reservoir Fluid Level/ 
Temperature Gauges 


= Max. working pressure: 15 psi 

= Max. temp.: 200°F 

Level gauges with wide sight opening for maximum visibility. 
Crystal-clear glass sights are compatible with all mineral 
and petroleum-based fluids. Y2-20 UNF threads on mounting 
bolts. For additional fluid level gauges, see page 2464. 


Item 

Description No. 
Mounting Center Level Gauge 5" 24W710 
10" Mounting Center Level Gauge 24W711 
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24W710 


3JWR9 
TANK LIDS FOR 
TANKS LEG KITS ENVIRO SEALS TANKS ONLY 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Model No. Model No. Model No. Model No. 
84527102102 3JWT8 — — — — 84527102802 3JWU5 
84527102103 3JWT9 | 84527101301 3JWT2 — — 84527102803 3JWU6 
84527102105 3JWU1 | 84527101301 3JWT2 — — 84527102805 3JWU7 
84527102107 3JWU2 | 84527101302 3JWT3 | 84527102307 3JWT5 | 84527102807 3JWU8 
84527102111 3JWU3 | 84527101303 3JWT4 | 84527102311 3JWT6 | 84527102811 3//09 
84527102117 3JWU4 | 84527101303 ЗЛАТА | 84527102317 3ЛМТ7 | 84527102817  3JWX1 


Filler Breathers 


= Max. operating temp.: 200°F 
= 40-micron filter 

= Foam filter media 

Use as a tank filler port to allow tank to breathe 
while keeping out airborne particles. 24W708 and 
2411709 feature bayonet design. 


24W709 


24W705 


Overall Overall Item 
Inlet Size Outside Dia. Height No. 
Standard Reservoir Breather, Standard with Nickel RETE Steel Cap 
3A in NPT 3 in 6 in 24W705 
Miniature Reservoir Breather, Miniature with Polyamide Cap 
V in NPT 1.57 in 1.5 іп 24101706 
Miniature Reservoir Breather with Polyamide гар, 
Зд in NPT 1.77 in 0" 24W707 
Side Mount Reservoir Filler Breather with Nickel-Chrome-Plated Steel tap. 
Tin 24W708 
Standard R Reservoir Filler mm with Nickel-Chrome-Plated Steel pi 
3 in 6.1 in 24W709 


. Bm 


Hydraulic Suction Strainers 


Use to filter oil at end of pick-up tube in oil reservoir. 
Stainless steel end plates and 3-pc. inner frame. Suction 
strainer is glass fiber construction. 100-mesh screen 
can be easily cleaned. 


Thread Overall Item 
Size Nominal Flow — Length Dia. No. 
Vin МРТ 5 gpm 3.11 in 2.62in ^ 24W720 
34 in NPT 8 gpm 35in 2.62in 24М/721 
1in NPT 10 gpm 5.41 in 2.62in 24М/722 
114 in МРТ 20 gpm 6.91 in 341in 24М/723 
11^ in NPT 30 gpm 81in 341in 24М/724 24W723 


PNEUMATICS 
Pneumatic Nailers & Nails 


31CC51 


39E996 


FINISH NAILERS 


Features include depth-of-drive adjustment, 


over-molded rubber grip, and no-mar tip. 
Oil-free. 


21U129 


Speedaire—Feature adjustable exhaust, quick 
jam release, belt hook, and adjustable trigger. 


Porter Cable—Nailers have an adjustable 


exhaust, sequential-style trigger with lockoff 


switch, and adjustable belt hook. 


Bostitch—45YJ66 has a tool-free jam release 
mechanism for easy nail removal and includes 


3FWY3 


E7773 BOSTITCH 
Pneumatic Finish and Brad Nailers 


Senco—21U129 has a rugged and 
magnesium body, sequential-style 
trigger, 360? adjustable exhaust, comfort 
grip, belt hook, and easy-clear latch. 


BRAD NAILERS 

Feature adjustable work contact element 
and adjustable drive depth. Clear jams 
quickly; load easily. Include recharge- 
able battery, charger, safety glasses, and 
case. 48LR72 features an LED light. 


Notes: Pin Nailers available on Grainger.com. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


484295 


36N562 


EST] >pasiode 


Cordless Finish and Brad Nailers 
FINISH NAILERS 

All models include no-mar tips, a rechargeable battery, battery 
charger, safety glasses, and a carrying case. 


Senco Battery-Actuated Nailers—48J292 features the Reflex-Shot 
design that provides an instant shot when the trigger is pulled. No fuel 
cell required. Includes selectable drive switch, nose-mounted LED 
light, reversible and adjustable belt hook, battery, and charger. 


Paslode Fuel-Actuated Nailers—lInclude tool-free adjustable depth 
feature and easy jam removal. 
BRAD NAILERS 


Feature adjustable work contact element and adjustable drive depth. 
Clear jams quickly; load easily. 


sample finish nails, extra no-mar tips, and carry- Bostitch—3FWY3 features tool-free pedis o ML o e cu ы ONE 
ing case. access to drive channel, dry-fire lockout, Ба анан гг ange ap. ап ШШ 0. 
. and quiet rear exhaust. Includes 100 15 ain Finish Nailers 
3FWY? features tool-free jam release, select- ^ prad nails, hex wrench, belt hook and 34° Таре ТИіпіс20іп 110 621b Senco SNOODIN 481202 
able trigger and tool-free adjustable belt hook. — carrying case 16 Gauge Finish Nailers 
" £u . |o T 341 15i 
Includes sample fasteners, 1⁄4" fitting, and carry- - бше өтеле een 10 6l Senco 6100019 48J294 
Ing case. O° Adhesive %into2%in 110  6lb Senco 6Е0001№ 48295 
Collation Collation Magazine Tool Mfr. Item Fuel-Actuated Nailers 
Angle Type Fastener Range — Cap. Wt. Brand Model No. 16 Gauge Finish Nailers 
15 Gauge Finish Nailers 0* Adhesive 1%into2%in 100 4.616 Paslode 916000 48PD36 
34° Glue 1% in to 2 ^in 120 4.4 Ib Speedaire 31CC51 31CC51 20° Adhesive 174 іп їо 272 іп 100 4.5 10 Paslode 902400 369562 
34° Таре Tinto 27% in 100 3.9lb — Porter Cable DA250C 3FZD6 Mfr. Item 
25° Glue 1% in to 2% in 129 4.3 |b Bostitch BTFP72156 45YJ66 _ Description Model No. 
34° Glue 1% in to 2% in 100 4.3 Ib Bostitch BTFP72155 367453 Accessories for Paslode Cordless Tools 
34° Glue — 1%into2¥%in 104 4.7 lb Senco FINISHPRO 42XP 210129 OV HIGH Batty CE ЕТАН woe 
16 Gauge Finish Nailers "VI 
0° Glue iinto2/in 100 391b Porter Cable FN250C 3FZD5 RE : 902654 191845 
© AR п z ccessories for Paslode Cordless Nailers 
0 Glue 1% in to 2% in 100 3.9 Ib Bostitch BTFP71917 3FWY2 2) Twist on External Metering Valve Adapters 
18 Gauge Brad Nailers ( | ini j 816007 36N563 
ug - р ІІ Paslode Cordless Finish Nailers 
0 Glue 38 in to 2 in 100 2.710 Porter Cable BN200C 396996 Accessories for Senco® Cordless Nailers 
0% біше 56 іп їо 278 іп 110 2.7 Ib Bostitch BT1855K 3FWY3 18V DCV Li-lon Battery VB0155 48273 
0° Glue % in to 2% in 100 2.5 Ib Senco FINISHPRO 18BMG 481872 18.0V Li-lon Battery Charger VB0156 481274 
22ЕМО1 22bEWO2 
PORTER + CABLE. 
All kits come with compressor, nailer, 
and hose. 
Free Air CFM Mfr. Item 
HP Input Voltage Tank Style Tank Size @ 90 PSI Мах. Pressure Includes Model No. 
Kit w/ Compressor and Brad Nailer 
0.8 hp {120V AC Pancake 6.0 gal 2.6 150 psi (100) 1% in Brad Nails, їй in Air Hose, Brad Nailer, Compressor, Coupler, Plug PCFP12236 22ЕМ/01 
Kit w/ Compressor, Brad Nailer and Finish Nailer 2 
0.8 hp 120V AC Pancake 6.0 gal 26 150 psi (100) 1% in Brad Nails, (100) 2 in Finish Nails, % in Air Hose, PCFP12656 22ЕМ/02 


2496 GRAINGER. 
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Brad and Finish Nailer, Compressor, Coupler, Plug 


Find even MORE on Grainger.com? 
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PNEUMATICS 
Pneumatic Nailers & Nails 


вовтітен ES ЕС 
15 ga. Angled Finish Nails 


Collated nails are for use with cordless and pneumatic finish nailers. 


Collation Mfr. Item Pkg. 
Angle L Finish Point Type Model No. Qty. 
Adhesive 
ostitc 
5 in oate ise 
in oate ise 
5 in oate ise 
eWal 
5 in oate ise - 
5 in oate ise - 
Porter Cable? 
34° Tin Brigh Chisel PDA15100 3FZG1 4000 
34° 1%in Brigh hisel PDA15125 3FZG2 4000 
5 in ri ise 
34° 1% in Brigh hisel PDA15175 3FZG3 4000 
34° 2in Brigh Chisel PDA15200 2VDJ6 4000 
біп ri ise 
5 in alvanizei ise 
аре 
'enco 
5 in ri ise 
5 in alvanizei ise 
in ri ise 
in alvanizei ise 
5 in ri ise 
5 in alvanizei ise 


PORTER *- CRBLE. 


16 ga. Straight Finish Nails 


Collated nails are for use with cordless and pneumatic finish nailers. 


Mfr. Item Pkg. 
L Finish Point Type Model No. Qty. 
esive 
ostitc 
in oatei hisel SB16-1.50 3HZJ6 2500 
in ate hise ЕД 
5 in оаїе hise SB16-2.50 3HZJ8 2500 


asiode' 
4 In Inc Galvanize NISE! 
VARI Zinc Galvanized Chise 650283 4WL16 2000 
In Inc Galvanizet NISE! 
In Inc Galvanizet 156 
orter Gable 


4 In right NISE! 

In right NISE! 

4 In right NISE! 

in right NISE! 

2.10 right ШЕ; 
ue 


5 in alvanizei hise 
in alvanizei hise 
i alvanized hise 


M001007 19147 2000 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


DEWALT PPasod E) 
16 ga. Angled Finish Nails 


Collated nails are for use with cordless and pneumatic finish nailers. 


Mfr. Item Pkg. 
Collation Angle L Finish Point Type Model No. Qty. 
есіуе 


aslode 
4 in inc Galvanize ise 
inc Galvanize ise 650231 5VK18 2000 
in inc Galvanize ise 
20° 2%in Zinc Galvanized Chisel 650232 5VK19 2000 
Glue 
enco 
20° 2in alvanized ise RH21EAA 19145 2000 
іп alvanize ise 
й Ser 
| ~ 
—_—_ ҮШ ШАЛЫ 
— ei | 
— mem 


вовттен DEWALT, ЕТ] 
18 ga. Brad Nails 


Collated brads are for use with cordless and pneumatic brad nailers. 


Mfr. Item Pkg. 

L Finish Model No. Qty. 
Adhesive 
Bostitch® 

in Bright BT1300B 2W804 3000 

% in Bright BT1303B 2111805 3000 

{in Bright BT1309B 2W806 3000 

TA in Bright BT1335B 4WK95 3000 

Tin Bright BT1345B 4WK96 2000 

2in Bright BT1350B 4WK97 2000 
DeWalt® 

Ain Coated DBN18063-2 52NY85 2500 

Tin Coated DBN18125-2 52NY86 2500 

Twin Coated DBN18150-2 52NY87 2500 

2 in Coated DBN18200-2 52NY88 2500 


alvanizei 
alvanizei 
alvanizei 
alvanizei 
in alvanizei 
біп alvanizei 
2in alvanized 


: 


AX21EAAN 197468 5000 
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PNEUMATICS 
Pneumatic Nailers & Nails 


2UV87 


| SENCO BOSTITCH 


Pneumatic Framing Nailers 


Clipped Head—Drives ring, screw, and smooth-shank 34° paper taped strip 
nails. High-efficient internal design reduces less wear and tear. Eliminates jams 
and mis-feeds and fits easily between studs and joints. 


Full Round Head—35JG54 features a TrueDrive magazine to help reduce 
misfeeds and jams. Low-profile design allows use in tight spaces. 5KNH5 has a 
magnesium body with a 130:1 power-to-weight ratio and 1050 in.-Ib. of driving 
power. Use in engineered lumber. Features tool-free push-button drive depth 
control, adjustable exhaust, and steel backer plate. 


Offset Round Head—Features tool-free adjustable exhaust and push-button 


depth of drive. 
Collation Collation Fastener Magazine Tool Mfr. Item 
Angle Type Range Shank Dia. Сар. Weight Brand Model No. 
Clipped Head Nail Gun 
o 2into 0.113 in to 
34 Paper зип 0.148 in 83 7.11) Senco FRAMEPRO 325XP 481849 
Full Round Head Rail Gun eum CREMP RCO 
o 4 into 0.113 in to 
20 Plastic 3%in 0.148 in 64 7.9lb Senco 325FRHXP 35J654 
iœ 2into 0.113 into А 
Plastic 3%in 0.162 in 60 8.1 lb Bostitch F21PL 2UV89 
o iœ 2into 0.113 in to А 
21 Plastic 3%in 0.162 in 60 8.110 Bostitch F21PL2 5КМН5 
ғ 2into 0.113 in to А 
Plastic 3%in 0.131 in 64 7.7 Ib Bostitch BTF83PL 410X70 
Offset Round Head Nail Gun 
o А 2into 0.113 in to ; 
28 Wire 3'^in 0.131 in 100 7.7 Ib Bostitch F28WW 2UV87 
21U144 
Full Round Head 
Clipped Head 
Collation Collation Shank Item Pkg. 
Angle Type Е Shank Dia. Finish No. Qty. 
Clipped Head 
Senco 
34° ape 2% in Ring 0.113 in Bright 21U144 2500 
34° ape 3in Smooth 0.12in Bright 21U143 2500 
Senco® 
34° ape 3in Smooth 0.131 in Bright 21U142 2500 
Full Round Heat 
Bostitch _ 
21° Plastic 2%іп Smooth — 0.113 in Coated 4WLOS 5000 
21% Plastic 2%іп Ring 0.113 in Coated 3HZG9 5000 
21? Plastic 3in Ring 0.12 in Hot Dipped Galvanized 3HZG6 4000 
21° Plastic — 3in Ring 0.131in Но Dipped Galvanized 400Ғ90 1000 
21° Plastic Зіп — Smooth — 0.131 in Coated 4WLO3 4000 
21* Plastic 3%4in Smooth 0.131 in Coated 4WLO4 4000 
212 Plastic 3%4in Smooth 0.131in ^ HotDipped Galvanized 3HZG8 4000 
Paslode 
30° ape 2in Ring 0.113in Hot Dipped Galvanized — 3FRP6 2000 
30° Tape — 2%in Ring 0.113in Hot Dipped Galvanized — 5LB31 2000 
30° ape 3in Ring 0.12in ^ HotDipped Galvanized — 3FRP7 2000 
30* Tape 3in Ring 0.131 in Но Dipped Galvanized 3FRP9 2000 
30° ape 3in X Smooth 0.131 in Brite US32 ЗТЕЕ20 2500 
30° Tape Зіп Smooth 0.12in Brite US32 STEE2T 2500 
30° ape 3%4in Smooth 0.131in Hot Dipped Galvanized 51833 2000 
30° ape 3% in Smooth 0.131 in Brite US32 ЗТЕЕ22 2500 


GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com® 
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30PL22 


48PD34 


DEUM Paslode 
Cordless Framing Nailers 


Operate on a fuel cell and cordless battery. Both include a rechargeable Li-lon 
battery and charger. 48PD34 features a nose that allows toe nailing at any 
angle, keyless adjustable depth of drive, and a heavy-duty utility hook. 


Head Collation Collation Fastener Magazine Tool Mfr. Item 
Style Angle Type Range Shank Dia. Cap. Weight Brand Model No. 
Nail Gun 
; о 2into 0.113into 
Various 30 Paper уіп 0.131 in 55 8lb DeWalt DCN692M1 30PL22 
o 2into 0.113into 
Round 30 Рарег уіп 0.131 in 30 7.210 Paslode 906300 48PD34 
Mfr. Пет 
Includes Model Мо. 


Paslode Fuel/Fastener Pack for 48PD34 


1000) 2 % in x 0.113 in, Tape Collated, Smooth 
Bright, (1) Fuel Cartidge & Adapter 650522 3FRR7 
1000) 2 % in x 0.113 in, Tape Collated, Ring Bright, (1) Fuel Cartidge & Adapter 650523 3FRR8 
1000) 3 in x 0.12 in, Tape Collated, Smooth Bright, (1) Fuel Cartidge & Adapter 650524 3FRR9 
1000) 3 in x 0.131 in, Tape Collated, Smooth Bright, (1) Fuel Cartidge & Adapter 650525 3FRT1 
1000) 2 34 in x 0.113 in, Tape Collated, Ring HDG+, (1) Fuel Cartidge & Adapter 650526 3FRT2 
1000) 3 in x 0.12 in, Tape Collated, Ring HDG+, (1) Fuel Cartidge & Adapter 650527 3FRT3 
1000) 3 % in x 0.131 in, Tape Collated, Smooth 
Brite US32, (1) Fuel Cartidge & Adapter 650535 3FRT4 
1000) 2 in x 0.113 in Tape Collated Ring HDG+, (1) Fuel Cartidge & Adapter 650564 3FRT6 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories for Paslode Cordless Tools 
2) Fuel Cartridge For 19L844, 18PD34 816008 31EE19 
6.0V Ni-Cd Battery Charger 900200 4WL47 
6V DCV Ni-Cd Battery 404717 4WL38 
7 AV Li-lon Battery 902654 19L845 
Cordless Framing Nailer Red Fuel Cell, Pk. 2 for 4WL36 816000 4WL45 
Cordless Lubricating Oil 401482 4WL31 
Li-ion Battery Charger Kit, Cordless Nailers 902667 19L846 
[ЕЗШ] вовттен Paslode 
Collated Framing Nails 
For use with both cordless and pneumatic framing nailers. 
Collation Collation Shank Кет — Pkg. 
Angle Type L Shank Dia. Finish No. Qty. 
Senco 
15° Wire 2% in Ring 0.113 in Bright 481813 6000 
15° Plastic Зіп Smooth 0.12 in Bright 48LR14 4000 
То? Wire 3 in Ring 0.12 in Hot Dipped Galvanized 481815 2400 
20° Plastic — 25 in Ring 0.113 in Bright 21U146 5000 
20° Plastic 2%in Smooth — 0.131 in Bright 48LR16 4000 
20° Plastic 3in Smooth 0.113 in Bright 210145 4000 
20° Plastic З іп Smooth 0.131 in Hot Dipped Galvanized 481817 2500 
20° Plastic 374 іп Smooth 0.131 in Bright 481818 4000 
20° Plastic 37% іп Smooth — 0.131 in Bright 481819 4000 
34° ape 2in Ring 0.113 in Hot Dipped Galvanized 481850 2500 
34° ape 2% in Ring 0.113 in Bright 481851 2500 
34° ape 2% in Ring 0.113 in Hot Dipped Galvanized 481852 2500 
34° ape 3in Smooth  0.12in Bright 481853 2500 
34° ape 3 in Ring 0.12 in Hot Dipped Galvanized 48LR55 2500 
34° ape 3in Smooth 0.131 in Bright 481856 2500 
34? ape 3in X Smooth  0.131in Hot Dipped Galvanized 481857 2500 
34° Tape 3in Ring 0.131in Hot Dipped Galvanized 481861 2500 
34° аре 3%4in Smooth 0.131 in Bright 481858 2500 
34° Tape 3%in Smooth  0.131in Hot Dipped Galvanized 481850 2500 
34° ape 3%in Smooth 0.131 in Bright 481860 2500 
Offset Round Head 
Bostitch 
28° Wire 2in Smooth 0.173 in Coated 5X386 2000 
28° Wire 2%іп Smooth 04121п Coated 5W231 2000 
28° Wire 2%іп Smooth 04121п Thickcoat Galvanized 4X953 2000 
28° Wire 2% in Ring 0.12 in Coated ЗН2Н5 2000 
28° Wire зїї Smooth 0.12іп Coated 4X922 2000 
28° Wire зїї Smooth 0.12 in Thickcoat Galvanized 4X954 2000 
28° Wire 3in Ring 0.12 in Thickcoat Galvanized 3Н7Н4 2000 
28? Wire 3йіп Smooth 0.12 in Coated 5X389 2000 
28° Wire 37 іп Smooth 0412іп Thickcoat Galvanized 4Х055 2000 
28? Wire — 3%2in Smooth 0.131 in Coated 5X390 2000 
28* Wire зїп Smooth — 0.131 in Thickcoat Galvanized 4X956 2000 
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PNEUMATICS 
Pneumatic Nailers & Nails 


48LR62 


SENCO 


BOSTITCH 
Pneumatic Coil Roofing Nailers and Nails 


These nailers feature depth-of-drive adjustment for added versatility. 47782 has 
contact trip trigger and magnesium housing for durability. Features fixed exhaust, 
single-action canister, rubber housing pads that prevent sliding, and tool-free 
shingle gauge. Hardened nose with carbide inserts resists wear. 48LR62 features 
an innovative firing valve that reduces air consumption without a reduction in 
speed or power. Includes an adjustable and removable shingle guide. 


Collation Collation Fastener Shank Magazine Tool Mfr. Item 
Angle Туре Range Dia. Cap. Weight Brand Model No. 
Straight 
= на Wire Эіп to 1 іп 0.120in 120 4.910  Bostitch RN46-1 47782 
ingle 
15° Wire ў іп їо 1 іп 0.120іп 120 5.210 Senco ВООЕРВО 445ХР 481862 
Mfr. Item Pkg. Mfr. Item Pkg. 
L Model No. Qty. L Model No. Qty. 
Bostitch® Smooth, 15°, 0.12 in Shank Dia. Senco® Smooth, 15°, 0.120 in Shank Dia. 
1in CR2DGAL 5W012 1200 % in M003102 481В64 7200 
{%4in CR3DGAL  2W762 7200 Senco® Smooth, 15°, 0.12 in Shank Dia. 
1%in CR4DGAL — 2W763 7200 34 in M003101 481863 7200 
1%іп CR5DGAL 2W764 7200 lin M003103 481В65 1200 
Senco® Smooth, 0°, 0.12 in Shank Dia. 1%in М003105  48LR66 7200 
1%in М003104 210158 7200 134in М003106 481867 1200 


31CC52 
SPEEDAIRE ` 


‚зыл  BOSTITCH | SENCO 


Pneumatic Coil Framing Nailers and Nails 


» Aluminum housing 


Quick-driving nailers are easy to handle. 31CC52 includes 5mm and 6mm 
hex wrenches. 47931 has adjustable exhaust. 


Collation Collation Fastener Magazine Tool Mfr. Item 
Angle Туре Range Shank Dia. Сар. Weight Brand Model No. 
Nail Gun Е 
15" — Wire Yinto3%ain 00991010 300 821b Speedaire 310052 210052 
о А 1i^into 0.099 in to ; 
15 Wire 3 in 0.120 in 300 8.410 Bostitch  N80CB-1 42931 
15° Wire 2into3 ein 0091110 0812 в Senco  SCNGSXP 48LR11 
Shank Mfr. ltem Pkg. 
L Dia. Shank Finish Point Type Model No. Qty. 
Bostich®, Wire Collation Type, 15° Collation Angle, Framing Nails 
2in 0.099 in Smooth Coated Diamond C6P99D 5М/014 3600 
2 іп 0.12in Smooth Coated Diamond C8P120D  5WO016 2700 
зїї  0.12in Smooth Coated Diamond С10Р1200 50/017 2700 
3in  0.12in Smooth Thickcoat Galvanized Diamond С10Р12006 3HZH6 2700 
3 іп 0.12in Smooth Coated Diamond Ci2P120D 517018 2700 
3 іп 0.12in Smooth Thickcoat Galvanized ^— Diamond C12P120DG 3HZH7 2700 
Bostich®, Wire Collation Type, 15° Collation Angle, Siding Nails Е 
212 іп 0.099in Ring Coated Blunt Diamond (889980 — 3HZJ3 3600 
2%in 0.099in ^ Ring  ThickcoatGalvanized Blunt Diamond (08899806 —3HZJ2 3600 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


3HZF8 


вовттен Ё 


Pneumatic Coil Siding/ 
Utility Nailers and Nails 


These nailers drive wire and plastic-sheet collated nails and have adjustable 
depth of drive. 3HZF8 features tool-free adjustable exhaust and soft rubber foot. 
21U132 has a trigger to select the operation mode. 


Collation Collation Fastener Shank Magazine Tool Mfr. Item 
Angle Type Range Dia. Cap. Weight Brand Model No. 
Angled А 
о А 1% into 0.080 іп іо 300 to А 
15 Wire 2% in 0.090 in 350 4710 Bostitch — N66C-1 3HZF8 
° А Ту іп їо 0.082 into 250 to 
15 Wire 2Win 0.113 in 375 5.1 Ib Senco — SCN49XP 210132 
Shank Mfr. Item Pkg. 
Length Dia. Shank Finish Model No. Qty. 
Bostitch, Wire Collation, 15* Coil Siding/Utility Nails 
1%іп  0.100in X Spiral Mechanically Galvanized | CADCSBALG — 5KNH6 3600 
2in 0.092 in Ring Thickcoat Galvanized C6R90BDG 3HZH8 3600 
2 віп 0.09іп Ring Thickcoat Galvanized C7R90BDG 3HZH9 3600 
2 іп 0.09 in Ring Thickcoat Galvanized C8R90BDG 3HZJ1 3600 
Duo-Fast, Plastic Collation, 0* Coil Siding/Utility Nails 
1%in 0.086іп Ring Hot Dipped Galvanized 650392 6KVX2 3600 
2%in ^ 0.092 in Ring Hot Dipped Galvanized 650394 6KVX3 3600 
Senco 15° Full Round Shank Coil Siding/Utility Nails 
2Y%in  0.092in Smooth Electro Galvanized ED23AABH 481Р97 3600 
2%in 0.092іп Smooth Ної Dipped Galvanized EJ23ASBC 481Р98 3600 
Senco 15* Ring Shank Coil Siding/Utility Nails 
1*%in 0.092 in Ring Hot Dipped Galvanized ELT9ASBH 210147 3600 
2іп 0.092 іп Ring Hot Dipped Galvanized EL21ASBH 210448 3600 
48LP96 
Pneumatic Pallet Nailer and Nails 
Features high load capacity and an adjustable nail canister that accepts 
nails up to 24". Has a rugged driver and piston bumper for long life, 
and side steel wear plates for added housing protection. Ideal for boxes, 
crates, and pallet applications. 
Collation Collation Fastener Magazine Tool Mfr. Item 
Angle Туре — Range Shank Dia. Cap. Wt. Model No. 
Angled " -— 
o А in to .082 in to 
15 Wire 2% in 0.09? in 0.8571 5.91) PALLETPRO57FXP 48LP96 
Shank Mfr. Item Pkg. 
Length іа. Shank Finish Point Type — Model No. Qty. 
Wire Collation Type, 15° Collation Angle Framing Nails 
2¥%in 0.092in Ring _ Hot Dipped Galvanized Diamond EL23ASBH  48LP99 3600 


PNEUMATICS 
Pneumatic Specialty Nailers and Staplers 


Palm Nailer 
6AWDO 


Pneumatic Palm Nailers 


Magnetic nose helps ensure accurate nail placement. Kit 2UV91 includes 
nailer with standard nose, finish nail and large bore noses, leather comfort 
glove, nose and hex wrenches, tool lubricant, and spare O-rings. 


Cordless—Drives as many as 100 nails on a single charge. Includes 
battery, charger, carrying case, and hand strap. 


Tool Mfr. Item 

Description Shank Dia. Wt. Brand Model No. 
Pneumatic 
Nail Gun 0.113 into 0.148 іп 2410 Senco А20 HAND NAILER 48LR20 
Palm Nailer Kit Upto0.160in 2910 Bostitch PN100K 2UV91 
Palm Nailer 
Cordless Palm Nailer Kit 0.080 їо 0.160 in 3.4 Ib Milwaukee 2458-21 6AWDO 
Repair Kit for Palm Nailer 
For Use with 2UV91 Bostitch 120965 1XPY3 

21U159 


| SENCO BOSTITCH 


Pneumatic 
Concrete Nailers 
and Nails 


For installing carpet edge 
molding, floor underlayment, 
metal drywall track, tackless 
carpet strip, and wood furring. 
21U159 high-speed nailer has 
high-capacity magazine, reducing 
reload time. Aluminum housing. 


Collation Fastener Magazine Tool Mfr. Item 
Type Range Shank Dia. Cap. Weight Brand Model No. 
Nail Gun 
Plastic ‘into 172 іп 0.109 in to 0.118 in 42 7.1 lb Senco SCP40XP_ 481830 
Glue — Y6into 274 in 0.097 in 66 7.516 Bostitch MIII812CNCT 210159 
Mfr. Item Pkg. 
L Model No. Qty. 
Concrete Nails 
Bostitch 
34s in BT484GXH-2.5M 21U160 2500 
5$ in BT461XH-2.5M 21U162 2500 
% in BT488XH-2.5M 21U163 2500 
1 іп ВТ490ХН-2.5М 210164 2500 
1 іп BT471XH-2.5M 21U167 2500 
Senco 
J in W3075YXC 48LR31 1000 
Tin W3100YXC 48LR32 1000 
1“%in W3125YXC 48LR33 1000 
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BOSTITCH 


Pneumatic Flooring Stapler/Nailer 
and Staples/Nails 


Use to install hardwood flooring without hammer marks. Rubber mallet included. 


Magazine Tool Mfr. Item 
Leg Length Cap. Wt. Brand Model No. 


1% to 2 in 92 {1.2 Ib МІПЕЅ 4WK99 


— 1/7 to 2" 107 10.1 Ib Senco SHF200 481845 
Head For Use Mfr. ltem Pkg. 
Gauge Crown Style 1 Finish — Point Type — With Model No. Qty. 
Flooring Staples 

Bostitch 


Gauge Crown 
Flooring Staplers 

15 № Yin 
Flooring Nailer 


Bostitch 


TWO. вс$1512 


15.5 да Yin Crown 1 ^in Coated Chisel Mr No 4WK93 9600 
15.5 да Yin Crown 1%in Coated Chisel МЕМО. вс51514 awko4 7720 
155 да Yin Crown 2in Coated Chisel Mf No BcSs1516 3Н2Ю4 7728 
Senco 

15.5ga Yin Crown 1%2in ДО) Chisel ALNO FLI7BAB 48LR42 5200 
15.5 да in Crown 1%in Eoo Chisel Lus FLI9BAB 481843 5200 
Flooring Nails 

Senco 

16да — L-Head 1%in Bright blunt ММО. — gwiBPE — 48LR46 1000 
16ga — LHead 1%in Bright Bunt ММ — gwiogPE 481847 1000 
16ga — Lead 200 Bright т ММО  RW21BPE 481848 1000 


Diamond 


BOSTITCH | SENCO 


Pneumatic Upholstery 
Staplers and Staples 


3HZG1 has auto-fire feature, long magazine, and 2-function trigger with light 
squeeze. 48LR37 has a short trigger stroke and is designed not to snag or scuff 
fabric. The rear exhaust system keeps oil from staining the upholstery. 


Magazine Tool Mfr. Item 
Crown — Leg Length Cap. Wt. Brand Model No. 
Upholstery Staplers 
Yin Уә to 916" 156 1.8 Ib Bostitch 21680B-ALM 3HZG1 
Yin “into “іп 0.5729 2.1 |b Senco SFT10XP 48LR37 
Mfr. Item Pkg. 
Crown L Finish Point Type — Brand Model No. Qty. 
Upholstery Staples 
hin еіп Coated Chisel ^ Bostitch BA-38008LS 3HZK2 21000 
Жіп “ein Electro Galvanized Chisel Senco FO5BAAP 481838 24000 
Pin Ain Coated Chisel ^ Bostitch ВА-3801015 3HZK3 18000 
Фіп %in Electro Galvanized — Chisel Senco FO6BAAP 48LR39 24000 
Yin in Electro Galvanized Chisel Senco F08BAAP 48LR40 15000 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


48LR01 


Ey 


Pneumatic Carton Closing Stapler 
and Staples 


Powerful tool can handle hard and dense material, and provides added strength 
for larger butt joints. Suitable for joint fastening in box, crate, pallet, truss, and 
wood assembly. 


Mfr. Item 
Leg Length Crown Magazine Cap. Тоо! Weight Model No. 
Corrugated Fastener 
Ya in to % in Tin 80 6.9 Ib SC2SENCOR 48ІН01 
Mfr. Item Pkg. 
Leg Length Crown Gauge Model No. Qty. 
Staples air ae aa x EDI 
VATI Tin 25 ga XO4NRA 48LR03 8000 
Vin Tin 25 ga XOSNRA  48LR02- 4000 - 
36 in Ti 25 ga Х06МВА 48LR04 5000 


i ШІ | 


ҮЙІ 


"m 
ТІШ 


210156 


16-ба. Construction Staples 


These chisel point staples can be used with a variety of stapler brands and 
models. 


Mfr. Item Pkg. 

Crown L Finish . Model . No. Qty 
Tin Bright N17BRB 210452 10000 

Twin Class 1 Galvanized М17ВАВ 210453 10000 

7Ав in 1 in Electro Galvanized N15BAB 48LR28 10000 
2 in Class 1 Galvanized N21BAB 21U154 10000 

2in Bright N21BRB 210155 10000 

іп Class 1 Galvanized PTOBAB 21U156 10000 

Yin Electro Galvanized P11BAB 48LR24 10000 

iin Tin Class 1 Galvanized PT5BAB 210157 10000 
1 іп Electro Galvanized P17BAB 481826 10000 

Тіп Galvanized P13BAB 485W37 10000 

2 in Electro Galvanized P21BAB 48LR27 5000 


BOSTITCH | SENCO 


18-Ga. Finish Staples 


These staples can be used with a variety of 
stapler brands and models. 


Mfr. Item Pkg. 
Crown L Finish — PointType — — Model — No. у. 
Bostitch? | ш - 
Yin Coated Chisel $X50351/26-7M - 3RCY7 7000 
3A in Coated Chisel 550; ЕЕ 4WL1T 5000 - 
Ain Tin Coated Chisel X5035 4YFI0 5000 
Tin Coated “Chisel E UM  4YF08 3000. 
Тїп Coated Chisel 5Х50351-3/86 217009 3000 
Senco? (0 Tope are E НЕР 
iin Galvanized Chisel L13BABN 210149 5000 
Жіп Tin Galvanized Chisel L15BAB 21U150 5000 
iin  Galvanized Chisel L17BAB 21U151 5000 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


PNEUMATICS 
Pneumatic Specialty Nailers and Staplers 


31CC54 


SPEEDAIRE ` ЕТ] 
ДЕНЕН РГ 


Pneumatic 16-Ga. Construction Staplers 


Staples are sold separately, this page. Senco—48LR68 allows fast multidi- 
rectional stitching and has EZ-Clear 


Speedaire—Features а top-loading feature that reduces downtime due to 


magazine for fast loading and adjust- 


able depth control. Tool has a 360° fastener jams. 
adjustable exhaust port and a 
comfortable rubber handle. 
Magazine Mfr. Item 
Crown ^ Leg Length Cap. Tool Weight | Brand Model No. 
Staple Gun 
Ae in 1into2in 160 4.6 Ib Senco SNS41 48LR68 
lin Y2 into 1% in 160 5.5 Ib Speedaire 31CC54 31CC54 


45YJ65 


BOSTITCH 


PORTER + CABLE. 


Pneumatic 18-Ga. 
Finish Staplers 


Bostitch—Tool-free access to drive channel, over-molded grip, dry-fire 
lockout, and rear exhaust. Oil-free. Fastener is sequential-trip release. 


Porter Cable—Features toolless depth-of-drive adjustment and split nose 
design, helps removal of jammed staples. Convenient low staple reload 
indicator alerts you when to reload magazine. Magnesium body. 


Magazine Tool Mfr. Item 
... Crown Leg Length Cap. Weight Brand Model No. 
ші іо Тіп 100 310. -Bostitbn 5Х18986  ЗЕМҮД | 
— Win  VWintoi/in 100 22.610 Porter Cable — NS150C 45Ү/65 | 


REGISTER NOW! 


Enjoy These 
Features & More! 


[v] Access your pricing 

М View order history 

[v] Save favorites to your personal lists 
[v] Check real-time product availability 


> Sign in or register on Grainger.com? today! 
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PNEUMATICS 
Impact Wrenches & Ratchets 


Scan. Order. Done. = 
Details on page А1. 


Fastening Breakaway Mfr. Item 
SPEEDAIRE * Chicago Style Retainer Type Torque — Torque Air Inlet Anvil Brand Model No. 
Д Pneumatic ла Бине. 
ТЭ) Pistol Grip Ball Detent 75ftlb —75ftlb Жіп NPT Female Standard Speedaire 21AM4 — 21AM4 
dR. Ingersoll Rand Light Duty 
Inline Friction Rin 59 ft-lb — 81 ft-lb 3A in NP Standard — Chicago Pneumatic CP7711 48FX80 
P ti % in Square 
neuma Ic General Duty 
Impact Wrenches Friction Ring 100 ft-lb 100 ft-lb 1⁄4 in NPT Female Standard Speedaire 21AA45 21АА45 
Friction Rin 150148 180 ft-lb YA in NP Standard Ingersoll Rand | 212 47623 
» Max. psi: 90 Friction Rin 190ft-lb 200 ft-Ib Ya in NPT Standard — Chicago Pneumatic — CP724H 116921 
жы Р Pistol Grip Friction Ring 230ft-Ib 300 ft-Ib Y in NP Standard Ingersoll Rand 21150ТІМАХ 20CK92 
= Butterfly throttles on in-line units allow Friction Ring 295 17 295 ft-lb “Мі” NPT Standard е peedaire 45148 она 
B Friction Rin 300 fi-lb 415 ft-Ib Жіп NP andard hicago Pneumatic P7729 110937 
1-handed forward and reverse control Friction Rin 400ft-Ib 400 ft-lb У in NPT Female Standard peedaire 21AM7 — 21AMT 
» Max. torque is in reverse Pin Detent 295ftlb 295ftlb V4 in NP Standard Speedaire 45NW49  45NW49 
Light- and general-duty wrenches are best Friction Rin 65ftlb — 90 ft-lb Va in NP Standard Chicago Pneumatic — CP7722 110936 
for automotive, basic maintenance, and light Inline Fr jon Ring Ер n Th A айт Standard Speedaire Аб 25 
i irati E j riction Rin - - Ain andar peedaire 
production applications. General-Duty Kit Friction Ring 200 fi-lb 200 fiib in NP Standard — Ingersoll Rand 2168  5GEA7 
1FYV1 includes 27747 impact wrench, 4-02. Industrial Duty 
bottle of air tool oil, quick coupler, male plug, Friction Ring 150-0 180Л4Р — YiinNP Standard Chicago Pneumatic CP6300RSR 110908 
3" extension, carrying case, and 2", %6", Pistol Grip Friction Rin 230 ft-lb 300176 Yin NP gandard Ingersoll Rand ^ 2115TiMAX 2МС06 
55" 34" UA Friction Rin 300 ft-lb 3001-0 Жіп NPT Female andard peedaire 21AA55 21АА55 
У", 347, and 76 Sockets. 21AM9 features Pin Detent. 230ft-lb 300 ft-Ib TA in NP Standard Ingersoll Rand — 2115PTiMAX 2NCU5 
exhaust and handle with grip. 21AA50 has Inline Pin Detent 85 ft-lb 105 ft-lb “in NP Standard Ingersoll Rand 1702SB1 3Ү598 
front exhaust and handle without grip. Lane Bay Pin Detent 125 ft-lb 125 ft-Ib Ys in NPT Standard Speedaire 45NW51 — 45NW51 
i u 
Note: For Impact Sockets, Mini and Light Duty Wrenches “inline Friction Ring 59ftlb 811-6 Ys in NPT Standard ^ Chicago Pneumatic — CP7721 48ҒХ84 
and Kits, go to Grainger.com. Ya in Square 
General Duty 
Friction Ring 250 ft-lb 250 ft-lb 1⁄4 іп NPT Female Standard Speedaire 21AA48 21АА48 
Friction Rin 305 ft-lb 450 ft-Ib YA in NPT Standard — Chicago Pneumatic (СР7739 110941 
Friction Ring 425 ft-lb 590 ft-Ib Yin NPT Standard ngersoll Rand 231HA 4YD62 
Friction Ring 425 ft-lb 600 ft-Ib Y4 іп NPT Standard ngersoll Rand 231C 27747 
Friction Ring 425 ft-lb 1,050 ft-Ib Y іп NPT 2" Extended ngersoll Rand 231HA-2 62917 
Friction Rin 450 ft-lb 450 ft-Ib У in NPT Standard ngersoll Rand 236 5LA59 
Friction Ring 450 ft-lb 610 ft-Ib Va in NPT Standard — Chicago Pneumatic CP749 110932 
Friction Ring 450 ft-lb 625 ft-Ib YA in NPT 2'Extended Chicago Pneumatic (0Р749-- 110933 
Pistol Gri Friction Ring 500 ft-lb 500 ft-lb Yin NPT Standard ngersoll Rand 244A 4Y348 
p Friction Rin 500 ft-lb 625 ft-Ib JA in NPT Standard ngersoll Rand 232TGSL ЗҮҮЗЗ 
Friction Ring 520 ft-lb 955 ft-Ib У in NPT Standard Chicago Pneumatic (СР7744 110942 
Friction Ring 520ft-lb 955 ft-Ib TA in NPT 2" Extended Chicago Pneumatic (0Р7749- 110943 
Friction Ring 550 ft-lb 600 ft-Ib И. іп NPT Standard ngersoll Rand 231CK 1FYV1 
Friction Rin 600 ft-lb 600ft-lb “in МРТ Female Standard peedaire 21AA49 21ААД9 
Friction Rin 600ft-lb 600ft-Ib Yin NPT Female Standard Speedaire 21АА50 — 21AA50 
Friction Ring 600 ft-lb 600ft-lb %іп NPT Female 2" Extended Speedaire 21AA53 21АА53 
45GG13 Friction Ring 870 ft-lb 900 ft-lb V4 in МРТ Female — Standard ngersoll Rand 22350ТІМАХ 45JW68 
Friction Rin 900ft-lb 930ft-lb 4 іп NPT Female 2" Extended ngersoll Rand 2235ТІМАХ-2 45JW67 
Friction Rin 900ft-Ib 1,350 ft-lb Y: іп МРТ Female — Standard ngersoll Rand 2235TiMAX 450013 
Industrial Duty 
Friction Rin 320 ft-lb 450 ft-Ib Ya in NP Standard Chicago Pneumatic СР9541 110995 
Friction Ring 332 ft-lb 300 ft-lb Yin NP Standard ngersoll Rand 21250ТІМАХ 24К077 
Friction Rin 570 ft-lb 665 ft-Ib YA in NP Standard ^ Chicago Pneumatic — CP7736 456Е57 
Friction Ring 570 ft-lb 665 ft-Ib Ya in NP 2'Extended Chicago Pneumatic — CP7736-2 —45GF58 
Friction Ring 600 ft-lb 600ft-lb іп МРТ Female Standard Speedaire 21AA58 21АА58 
Friction Ring 780ft-lb 780ft-lb 1⁄4 іп NPT Female — Standard Speedaire 21AA56 21АА56 
462433 Pistol Grip Pin Detent 251 ft-lb 332 ft-lb Yin NP Standard ngersoll Rand 2125РТІМАХ 2NCU7 
Pin Detent 275 ft-lb 450 ft-lb іп NP Standard ngersoll Rand 2707P1 42254 
Pin Detent 350 ft-lb 500 ft-Ib 36 in NP Standard ngersoll Rand 2906P1 3Y582 
Pin Detent 500 ft-Ib 500 ft-lb Ya in NP Standard Speedaire 45NW52  45NW52 
Pin Detent 502 ft-lb 625 ft-Ib Y in NP Standard — Chicago Pneumatic CP6500RS 110909 
Pin Detent 553 ft-lb 700 ft-Ib Y in NP Standard ^ Chicago Pneumatic — CP8252-P 462434 
Pin Detent 600 ft-lb 600 ft-Ib Va in NP Standard ngersoll Rand 2705P1 42942 
Pin Detent 930 fi-lb 930 ft-Ib Y in NP Standard ngersoll Rand 2235РТІМАХ 52J638 
13E913 % in Square 
General Duty 
Friction Ring 500 ft-lb 500 ft-lb 4 іп NPT Female Standard Speedaire 21AA51  21AA51 
Friction Ring 700 9-6 1,000 ft-Ib 36 in NPT Standard ^ Chicago Pneumatic — CP772H 110938 
21AA57 Friction Ring 950 ft-lb 1,200ft-b — % in NP Standard — Chicago Pneumatic (СР7763 110944 
Pistol Gri Friction Ring 1,050 ft-Ib 1,050 ft-Ib 36 in NPT Standard Ingersoll Rand 259 БГАМ7 
р Friction Ring 1,200 ft-lb 1,200 ft-Ib % in NP Standard Ingersoll Rand 261 5LA58 
Friction Ring 1,200 ft-Ib 1,200 ft-lb 36 in NPT 3" Extended Ingersoll Rand 261-3 БІ А69 
Friction Ring, Through Hole 950 1-І) 1,200 ft-lb 36 in NP 6" Extended Chicago Pneumatic — CP7763-6 117513 
Friction Ring, Through Hole 1,150 ft-lb 1,150 ft-lb зв in NP Standard Speedaire 45NW53 45ММ53 
Friction Ring, Through Hole 1,150 ft-Ib 1,150 ft-Ib 35 in NP 3" Extended Speedaire 45NW54 45ММ/54 
Industrial Duty 
Friction Ring 900 ft-lb 1,100 ft-Ib 36 in NP. Square Chicago Pneumatic CP6060-P15R 42NX07 
Friction Ring 1,250 ft-Ib 1,360 ft-Ib 38 in NP Standard ngersoll Rand 2161XP 4UJL2 
Friction Ring 1,400 ft-lb 1,400 ft-Ib $6 іп NPT Female — Standard Speedaire 21AA57 21АА57 
Pistol Grip Friction Ring, Through Hole 922 ft-Ib. 1,217 ft-lb 36 in NP. Standard ^ Chicago Pneumatic — CP8272-D 467433 
Friction Ring, Through Hole 1,100 ft-Ib 1,350 ft-lb 38 їп МРТ Female — Standard ngersoll Rand 21450IMAX 13Е913 
39D663 Through Hole 600ft-Ib 100 ft-Ib 36 in NP. — ngersoll Rand 1720P1 47255 
Through Hole 900 ft-Ib. 1,100 ft-Ib 36 in NPT Square ^ Chicago Pneumatic CP6060-P15H 42МХ06 
Through Hole 1,300 ft-Ib 1,600 ft-Ib 36 in NP. Standard ngersoll Rand 2925RBP1T| 3YU97 
1 in Square 
General Duty 
Friction Ring 950 ft-lb 1,200 Н-ІҺ 36 in NPT Standard ^ Chicago Pneumatic — CP7773 110945 
Friction Ring 1,200 ft-Ib 1,200 ft-Ib 36 in NP Standard ngersoll Rand 271 5І.А68 
Pistol Grip Friction Ring, Through Hole 1,200 ft-Ib 1,200 ft-Ib ¥ in NPT Standard peedaire 45NW58 — 45NW58 
Friction Ring, Through Hole 1,475 ft-lb 1,475 ft-lb % in NP Standard ngersoll Rand 295A 5LA60 
Friction Ring, Through Hole 2,000 ft-Ib 2,000 ft-Ib % in NPT Standard peedaire 45NW56 45ММ/56 
Friction Ring 900 ft-Ib 1,400 ft-lb 15 іп NP 6'Extended Chicago Pneumatic — CP797-6 110058 
Friction Ring 1,600 ft-Ib 1,600 ft-Ib 7 in NPT Female — Standard peedaire 21AA52 21АА52 
Friction Ring 1,600 ft-Ib 1,600 ft-Ib / in NPT Female 7" Extended Speedaire 21AA54 21АА54 
D-Handle Friction Ring, Through Hole 1,253 ft-lb 1,770 ft-lb Vo in NP 6'Extended Chicago Pneumatic — CP7783-6 — 420A29 
Friction Ring, Through Hole 1,253 ft-Ib 1,770 ft-lb 1^ іп NP Standard — Chicago Pneumatic (СР7783 420А30 
Friction Ring, Through Hole 1,475 ft-Ib 1,475 ft-lb Y in NP 6" Extended Ingersoll Rand 285B-6 5LA70 
Friction Ring, Through Hole 1,475 ft-lb 1,920 ft-lb Y in NP Standard ^ Chicago Pneumatic _CP7782 390663 
Friction Ring, Through Hole 1,475 ft-lb 1,920 ft-lb Vo in NP 6" Extended Chicago Pneumatic (Р7782-6 390664 
SE [continue] | 
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PNEUMATICS 
Impact Wrenches & Ratchets 


Fastening Breakaway 
Style Retainer Type Torque — Torque Air Inlet Anvil 
1 in Square (Cont.) 
Industrial Duty 
Friction Ring, Through Hole 1,100 ft-lb 1,350 ft-lb 72 іп NPT Female — Standard 
Friction Ring, Through Hole 1,530 ft-lb 1,770 ft-lb % in NP Standard 
Friction Ring, Through Hole 1,550 ft-Ib 1,920 ft-Ib % in NP Standard 
hrough Hole 900 ft-Ib 1,100 ft-lb 36 in NP Standard 
Pistol Grip hrough Hole 1,400 ft-Ib 2,000 ft-Ib Yo in NP Standard 
Through Hole 1,450 ft-Ib 1,600 ft-Ib 36 in NPT Standard 
hrough Hole 1,600 ft-Ib 1,600 ft-lb % in NP Standard 
Through Hole 1,650 ft-Ib 2,500 ft-Ib Yo in NPT Standard 
hrough Hole 1,800 #- 2,800 ft-lb Yin NP Standard 
Friction Ring, Through Hole 1,550 ft-lb 1,920 ft-lb іп NPT Standard 
Friction Ring, Through Hole 1,600 ft-lb 1,600 ft-lb % in NP Standard 
D-Handle Through Hole 1,000 ft-Ib 1,350 ft-Ib Yo in NPT Standard 
hrough Hole 1,650 ft-Ib 2,500 ft-lb % in NP Standard 
Through Hole 1,800 ft-Ib 2,800 ft-Ib Ye in NPT Standard 
1% in Square 
Through Hole 3,400 ft-Ib 3,400 ft-Ib 34 in NPT Standard 
D-Handle hrough Hole 3,900 ft-lb 5,000 ft-lb % in NP Standard 
Through Hole 4,055 ft-lb 5,900 ft-Ib V2 in NPT Standard 
SPEEDAIRE 
Д 
an Ingersoll Rand 
Chicago . 
Pneumatic 45NW45 
Air Ratchets 
= Max. psi: 90 » Air inlet: уд" = Min. hose size: %" 


All feature ball detent for easy socket change, reversible operation, ball and 
needle bearing construction, and lever throttle for variable speed control. 
5LA66 has a push-button throttle. 


Light-Duty Kit 48MA09—Includes ratchet wrench 481790, 3" extension 


bar, (16) impact sockets, 1346" spark plug. 
Fastening Side to Mfr. Item 
Torque Free Speed L Center Brand Model No. 
Уд іп Square 
General Duty 
20 ft-Ib 240RPM — 696 "в in Speedaire 21AA60 21AA60 
25 ft-lb 250 RPM TAC 1 іп Ingersoll Rand 105-D2 5LANO 
250 RPM 85$ Tin Ingersoll Rand 105-L2 5LAN2 
30 ft-Ib 350 RPM БИ" 94e in Speedaire 21AA59 21AA59 
40 ft-Ib 220 RPM 7272" Ts in Speedaire 45NW45  45NW45 
Industrial Duty 
30 ft-Ib 300 RPM TW 1 316 in Ingersoll Rand 1105МАХ-02  5LAN3 
Light Duty 
18 ft-Ib 250 RPM 6” — Speedaire 481794 481794 
Light Duty, Mini 
30 ft-lb 200 RPM TW 3^ in Speedaire 21АА62 21AA62 
¥ in Square 
General Duty 
20 ft-Ib 240 RPM 69e лв іп Speedaire 21AA61 21AA61 
25 ft-lb 250 RPM TAC 1% in Ingersoll Rand 105-D3 БАМ 
150 ВРМ 10° 34 in Chicago Pneumatic CP828 116962 
50 ft-Ib 150 RPM 10" 76 in Speedaire 21AA63 21AA63 
150 RPM 10" TAs in Speedaire 21AA64 21AA64 
54 ft-lb 160 RPM 11" Tin Ingersoll Rand 107XPA 5LA63 
76 ft-Ib 220 RPM 127 2 in Ingersoll Rand 109XPA 5LAG7 
НҮТФЕС 
The Worl’ Moat uted Industrial Boling бүлт» 
Precision Pneumatic 
Torque Wrenches ин 
= Max. psi: 90 


Deliver accurate torque with low vibration. Models feature 
lightweight high-strength aluminum alloy construction and 
safety mechanism. FRL unit required (sold separately). 


Brand 
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SPEEDAIRE ` Chicago 


Mfr. item A7777 Pneumatic 
Model No. 
ан» Ingersoll Rand 
21550ІМАХ 52J637 H 
Ша NE Pneumatic Impact 
Ic " 
іс CP6070-P15H 45RAB1 Wrenches 
ic CP796 110957 
2925P3T| 3YU98 
45NW57 45ММ/57 
3940P2Ti — 1FYD6 45NW57 
ic CPO611PRS 110892 
ic CP6920-D24 42NX15 
45NW59  45NW59 
1712B2  3Ү506 
39408211 — 1FYD5 
ic CP0611-D28H 42NX04 
45NW55  45NW55 
39558211 1ҒҮП4 36WCc29 


ic CP6135-D80 36WC29 


5LA63 11C948 
Fastening Side to Mfr. Item 
Torque Free Speed L Center Brand Model No. 
General Duty, Mini Ratchet 
27 ft-lb 270 RPM 57%" Win Chicago Pneumatic (0Р9427 110993 
Industrial Duty 
20 ft-lb 275 RPM 7%; % in Speedaire 45YY11 45YY11 
30 ft-Ib 300 RPM TW. 17s in Ingersoll Rand — 1105MAX-D3 —5LAN4 
65 ft-Ib 220 RPM 10%" 156 in Ingersoll Rand — 1207MAX-D3 АМЫ 
70 ft-lb 200RPM — 117" Tte in peedaire 45YY12 45YY12 
225 RPM _ 91316" Y in Chicago Pneumatic  СР7829 48FX87 
80 ft-Ib 200 RPM 10" 7$ in Speedaire 21AA65 21AA65 
90 ft-Ib 190 RPM 12" % in Chicago Pneumatic — CP7830Q 110949 
110 ft-Ib 180 RPM 10% Tein Speedaire 45NW46 45ММ/46 
Light Duty 
0 ft-Ib 150RPM — 107" = Speedaire 481790 481790 
Light Duty, Mini 
18 ft-Ib 240 RPM Бу" = Speedaire 100236 100236 
Light Duty Kit 
0 ft-Ib 150RPM — 1077 = Speedaire 48МА00 48МА09 
% in Square 
General Duty 
50 ft-lb 150 RPM 10" % in Chicago Pneumatic _ CP828H 116963 
150 RPM 10" 191 in Speedaire 21AA66 21AA66 
54 ft-lb 160 RPM 11" 1 іп Ingersoll Rand 1077XPA 5І.А64 
76 ft-lb 220 RPM 12" 1 s in Ingersoll Rand 1099XPA 5LA66 
Industrial Duty 
65 ft-Ib 220 RPM 10%" 1 іп Ingersoll Rand 1207МАХ-04 — SLANG 
180 RPM 10" We in Speedaire 21AA67 21AA67 
70 ft-Ib 225 RPM 9%6 3A in Chicago Pneumatic — CP7829H 48FX86 
200 RPM 11%" 1s in Speedaire 45YY13 45YY13 
90 ft-Ib 190 RPM 12" % in Chicago Pneumatic  CP7830HQ 110948 
110 ft-Ib 180 RPM 1054" 156 in Speedaire 45NW47 45ММ/47 
Light Duty 
0 ft-Ib 150 RPM 14" = Speedaire 481798 481798 
dm Ingersoll Rand 


Air Tool 
Combination Kit 


Popular air tool for general 


Styl TR der hun i Full ni Retainer T Modal пет Ге КШ 
у!е orgue -sec. Run Time ull Loa etainer Type ode 0. repair, and metalworking. 
250 tib 9.80 30.0 Through Hole ^ J-A.25-SP — 21HF01 ep E 9 
500 ft-Ib 9.80 30.0 Through Hole J-A.5-SP — 21HF02 
Pistol Gri 1.225 ft-Ib 9.80 30.0 Through Hole J-M-SP  21HF03 р Description No. 
p 3,025 ft-Ib 9.80 30.0 Through Hole J-A3-SP — 21HF04 7-Pc. Mechanic's Wrench/Ratchet Kit, Includes (5) 
5,050 ft-Ib 9.80 30.0 Through Hole J-A5-SP — 21HF05 Sockets (%, 96, %, 34, and % to % in Adapter), 107XPA 5LA54 
8,000 ft-Ib 9.80 30.0 Through Hole J-A8 21HF06 Air Ratchet, 231C Impact Wrench, Blow-Molded Case 
А SPEEDAIRE ` 
Pneumatic Nut Runners GD cers tard HT 


= Required psi: 90 
= Min. hose size: 1⁄4" (45NW63 is 36") 


Drive Free СЕМ e Air 
Size Torque Range Drive System Speed FullLoad Inlet 
1510110іп-0 Reversible Cushion Clutch 600 RPM —— Yi in NPT 
25 to 100in-Ib Reversible Cushion Clutch 1,400 АРМ — TA in МРТ 
¥ іп Square — 44to56in-lIb ^ Reversible Auto Shutoff 770RPM 194 віп NPT 
55.2 to 100.8 in-Ib Auto Shut Off 850RPM 27.0 TA in NPT 
88.8 in-Ib Auto Shut Off 625 RPM 270 in NPT 
Ye in Square 88.8 in-Ib Auto Shut Off 300 АРМ 647 ФіпМРТ 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Provide fast screw/nut rundown and removal. 
90° angle heads allow access to tight locations. 


Note: For more pneumatic nut 
runners, see Grainger.com®. 


1FYP7 
Base Overall Mfr. Item 
to Top Length Brand Model No. 
— 13 іп Ingersoll Rand 5RLN2C6 1FYP7 
— 13 іп Ingersoll Rand TRLL2C6 1FYP8 
5%in 13 іп peedaire 45NW63 45NW63 
1% in 18% in Ingersoll Rand QA4ASLSO15NP41S06 436P31 45NW63 


176in 13 7 in 
1%in 17 іп 


Ingersoll Rand QA4AALSO20NP25S06 436P27 
Ingersoll Rand 


9RS083 436P76 


2903 


PNEUMATICS Scan. Order. Done. =F 


Air Drills & Screwdrivers Details on page A1. 
ІН), ersoll Rand SPEEDAIRE Min. 
dh E: Аланин) Chuck Drill Handle Variable Average Hose Overall Mfr. Item 
. Size HP Free Speed Chuck Type Materialt Speed cfm* Size Length Brand Model No. 
Air Drills © Chicago | Light-Duty Kit 
Pneumatic Mini Pistol Grip 
1⁄4 ji — PI 3% | 55i 
Е Required psi: 90 » Air inlet: М" NPT ЕЛІНЕ 1,875 RPM Кеуей C Yes 405 іп 7%іп Ingersoll Rand 7804KA  1XFG8 
Note: For drill bits, see page 2249. Mini, Non-Reversible, Pistol Grip 
Yin 04 2,000 RPM Keyed C Yes 3.50 3&in 8%in Speedaire 100240 100240 
Ingersoll Rand Drill Kit 1XFG8—Includes Mini Reversible 
22-pc. drill bit and driver set. іп 0.25 2,600 RPM Keyed C No 337 Yin 5%іп Speedaire 10D234  10D234 
Mini Reversible Pistol Grip 
Speedaire General-Duty Drill Kit 12U744— АП all Fiski ei RPM Keyed C Yes 190 %in 7%in Ingersoll Rand 7804XPA 127590 
Includes chuck key, 7 drill bits, 17 driver bits, Win 05 2,000 RPM Keyed ARG No 650 іп Тйіп Speedaire 48МА04 48МА04 
3 slotted bits, 2 adaptors, and plastic case. (in 05 500 RPM Keyed ARG No 600 %in Qin Speedaire 48МА03 48МА03 
General-Duty Kit 
Pistol Grip 
Жіп 0.29 2,000 RPM Keyed C Yes 3.50 Yin 87У іп Speedaire 12V/44  12V744 
Reversible Pistol Grip 
sin 0.5 2,600 RPM — Quick Change C Yes 6.00 іп 7Иїп Speedaire 45YY30  45YY30 
Right-Angle Lever Throttle 
Vin 0.3 2,/00 RPM Threaded C Yes 3.00 %in 8!36in Speedaire 45YY28  45YY28 
General-Duty 
Pistol Grip 
0.5 2,000 RPM Keyed A Yes 400 %in 7%in Ingersoll Rand 78004 51А56 
0.5 2,000 RPM Keyless A Yes 400 %in 7%in Ingersoll Rand 7802AKC 51/71 
10D234 іп 0.5 2,600 RPM Keyless C No 400 %in 7%іп Speedaire 21AA68  21AA68 
0.5 2,600 RPM Keyed C No 4.00 Звіп 7%іп Speedaire 21AA69  21AA69 
0.5 3,800 RPM Keyed A Yes 4.75 іп Тіп Ingersoll Rand 128JA1 3Ү520 
0.5 500 RPM Keyed A Yes 410  %in 7%in Chicago Pneumatic СР785Н 110950 
vein 0.5 500 RPM Keyless A Yes 400 %in 8%in Ingersoll Rand 7803AKC 20СК94 
0.5 500 RPM Keyed A Yes 400 %in Qin Ingersoll Rand 7803A 20СК93 
0.5 950 RPM Keyed A Yes 475 %in 8in Ingersoll Rand 728NA3  3Y518 
Reversible Pistol Grip 
0.5 1,800 RPM Keyless ARG No 400 %in 7¥%in Speedaire 21АА72  21AA72 
0.5 1,800 RPM Keyed ARG No 400 Эіп Т7/іп Speedaire 21AA73 21ААТЗ 
3^ in 0.5 1,800 RPM Keyed C No 400  &in 7%іп Speedaire 21AA70  21AA70 
0.5 1,800 RPM Keyless C No 400 sin 7%іп Speedaire 21AA71  21AA71 
0.5 2,000 RPM Keyless A Yes 400 %in 7%in Ingersoll Rand 7802RAKC 5КВ24 
0.5 2,000 RPM Keyed A Yes 400 %in 7'^in Ingersoll Rand 1802RA 5КВ23 
0.5 400 RPM Keyless ARG No 400 Эіп 894in Speedaire 21AA74  21AA74 
0.5 500 RPM Keyless A Yes 400 %in 8%in Ingersoll Rand 7803RAKC 5LA72 
Ya in 0.5 500 RPM Keyed A Yes 4.00 %in 8%in Ingersoll Rand 7803RA 5КВ25 
0.5 800 RPM Keyless A No 400 %in 8¥%in Speedaire 21AA75  21AA75 
0.5 800 RPM Keyless C No 4.00 %in 8%in Speedaire 21AA76  21AA76 
Right-Angle Lever Throttle 
%in 0.33 1,800 RPM Keyed A Yes 400 %in 8йіп Ingersoll Rand 7807R — 3JD41 
0.5 1,500 RPM Keyed A No 400 %in 8іп Speedaire 21АА79  21AA79 
Straight Lever Throttle 
Жіп 05 2,600 RPM Keyless A Yes 400 Ain 87 іп Speedaire 21AA77  21AA77 
Yin 05 22.000 RPM Keyed A Yes 400 %in 7%in Speedaire 21AA78  21AA78 
Industrial-Duty 
Pistol Grip 
0.25 2,800 RPM Keyed A Yes 3.00 “in 6%in Ingersoll Rand 1AL1 3YU91 
0.33 3,800 RPM Keyed A Yes 3.00 Yin 6%in Ingersoll Rand 1P38ST4 3YU90 
vin -04 4,500 RPM Keyed ARG Yes 425 Yin 6%in Ingersoll Rand 5AJSTA 3Ү543 
0.5 2,400 RPM Keyed A Yes 470 Эіп 6%іп Chicago Pneumatic СР1014Р24 40P203 
0.5 2,400 RPM Keyed A Yes 470 %in 6%іп Chicago Pneumatic CP1014P33 40P204 
0.5 2,400 RPM Keyed A Yes 5.80 %in 6%4in Chicago Pneumatic CP1014P45 40Р205 
0.38 1,000 RPM Keyed ARG Yes 425 Жіп 8¥in Ingersoll Rand 5ANST6  3Y540 
0.5 500 RPM Keyed A Yes 470 Эіп 7%іп Chicago Pneumatic СР1014Р05 40Р202 
Ain 0.75 3,200 RPM Keyed ARG Yes 6.25 sin 7% іп Ingersoll Rand 7AKST6 — 3Y513 
1.0 2,600 RPM Keyless A Yes 1.40 віп 7%in Chicago Pneumatic CP1117P26 40Р208 
1.0 3,200 RPM Keyless A Yes 740 віп 7%in Chicago Pneumatic CP1117P32 40Р209 
1.0 6,000 RPM Keyless A Yes 740 віп 7%in Chicago Pneumatic CP1117P60 40Р210 
0.5 450 RPM Keyed A Yes 6.00 sin 8%in Speedaire 45YY14 45ҮҮ14 
0.75 600 RPM Keyed ARG Yes 6.25 sin 8%іп ngersoll Rand 7AQST8 3Ү509 
Win 0.75 900 RPM Keyed ARG Yes 625 %in 8%in ngersoll Rand TANST8  3Y510 
1.0 500 RPM Keyless A Yes 140 %in 8іп Chicago Pneumatic CP1117P05 40P206 
1.0 900 RPM Keyless A Yes 140 іп 8іп Chicago Pneumatic СР1117Р09 40P207 
Reversible Pistol Grip 
0.4 2,000 RPM Keyed ARG Yes 425 Win біп ngersoll Rand 5RALST6  3Y535 
Yin 05 2,600 RPM Keyed A Yes 6.00 Жіп 7%in Speedaire 45YY15  45YY15 
0.5 4,200 RPM Keyed ARG Yes 7.50 віп Тіп Chicago Pneumatic CP789R-42 110953 
Jin 0.5 2,600 RPM — Quick Change A Yes 6.00 віп 7Viin Speedaire 45YY29  45YY29 
0.4 500 RPM Keyed ARG Yes 7.50 %in  8in Chicago Pneumatic  CP789HR 1106952 
Yin 04 900 RPM Keyed ARG Yes 425 іп 8%in ngersoll Rand 5RANST8 3Ү531 
0.5 450 RPM Keyed A Yes 6.00 sin 8%in Speedaire 45YY16  45YY16 
Right-Angle Lever Throttle 
Yin 03 2,700 RPM Threaded A Yes 3.00 Звіп 81364 in Speedaire 45YY27  45YY27 
36 in 0.3 4,000 RPM Keyed A Yes 3.00 %in 7%іп Speedaire 45YY17  45YY17 
21AA77 Yin 075 600 RPM Keyed A Yes 6.50 “in 11%in ngersoll Rand 7LN3A44 3Ү508 


* Avg. сіт is based on a 15-sec. run time. А = Aluminum, ARG = Aluminum with Rubber Grip, С = Composite. 


iia 
| Inline Max.  FreeSpeed Handle Control Tool Mfr. Item 

f GR „соп Rand Torque (rpm) Type Module Reg. Length Model No. 

Screwdrivers 5 5 

А А 9in-b 50010650 Inline Міт. No. 31470 87&in ES50T  3Y475 
Electric Screwdrivers 10.44 in-b 50010700 Inline Mfr. No.3JD50 9 %in ELT007B 3JD53 
D | | izindb 1000 Inline Direct Plugin 10 in ES6OP 3Ү474 
V4" reversing screwdrivers feature standard i6in-b 2000 inline Direct Plugin 10іп  ES90P  3Y472 
precision shut-off clutch. Operate on 115VAC and ~ 26 in-Ib 700 Inline Direct Plugin 10in  ES70P 3Ү473 
Bur require control module. 3Y475 and 3Ј053 have 2 „Лр _Pistol Grip_None_10 in_EST00r_sva77 
| clutch springs to cover torque range. 3Y477 has — Control Module For Use with 3Y475 Е5С850 3Y470 
pistol-grip handle. Control Module For Use with 3JD53 EC24N 3JD50 

2504 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PNEUMATICS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Screwdrivers & Thread Inserters 
ІН SPEEDAIRE ` 
Ingersoll Rand  EEEESEEII//// 
" А 4UJH3 
Pneumatic Impact Screwdrivers 
= Required psi: 90 = Integrated power regulator Ergonomic screwdrivers feature extremely 
a Air inlet: 4" NPT = Reversible durable impact mechanism that delivers high- 
= Min. hose size: 6" = Lift bail included speed reactionless power capable of handling 
= Use 1⁄4" hex bits high cycle rate assembly applications. 
Torque Range Free Throttle Average СЕМ o Overall Mfr. Item 
i Soft Draw Speed Type сіт“ Full Load Length Brand Model No. 45NW64 
Inline 
4410 124 in-Ib 13,500 RPM Lever = = 9 in Ingersoll Rand 0151404 4UJH3 
Ri is 239 in-lb 12,000 RPM Lever 7.00 26.0 9% in Ingersoll Rand (1530044 4UJH4 
1510! 
10 to 85 ft-lb ^ 8,800RPM Trigger 5.00 20.0 біп Speedaire 45NW64 45ММ/64 
55 ft-Ib 14,500 АРМ Trigger = = 8 іп Ingersoll Rand — 2101XPA-QC 121592 


* Avg. cfm is based on a 15-sec. run time. 


CUD ngersourana Ф) Әсә, ЖЕЕП 
Pneumatic Screwdrivers 


Average CFM CFM 


Torque Range @15-sec. @ Full Overall Mfr. Item 
Soft Draw Free Speed — Throttle Type Вип Time Loadt  Airinlet Length Brand Model No. 
Adjustable Cushion Clutch 11C895 
Inline 
1.5 to 30.0 in-Ib 1,000RPM Push to Start 5.00 130 V&inNPT 8%in ngersoll Rand — 1RPNC1 3YU87 
1,000 RPM Lever — — іп МРТ 8%in ngersoll Rand — 1RLNC1 3YU88 
2.5t020.0in-lb 1,650 RPM Push to Start 5.00 130 YinNPT 8%in ngersoll Rand — 1RPMC1 3YU86 
9.6 to 25.2 in-Ib 2,000 RPM Lever 4.00 16.0 Yin NP 9in Chicago Pneumatic СР783 42МХ41 
13to75in-Ib 1,000 RPM Lever 4.00 160 “in NPT 10%in ngersoll Rand — 5RLNC1 3Ү529 
20to110in-Ib 1,200 RPM Lever 10.00 270 Фіп NP 12 in ngersoll Rand — 7RLMC1  3Y506 
30 to 70 in-Ib 1,800 RPM Lever 4.00 16.0 ФіпМРТ 9 іп Speedaire 21AA81 21AA81 
30 to 95 in-Ib 800 RPM Lever 4.00 160 Yain МРТ 10%in Speedaire 21AA80 21AA80 
Pistol Grip Ti 4 3JD32 11C894 
1510300inJb 1,000RPM руб 5.00 13.0 УвіпМРТ 8%in  IngersollRand —1RANCi 3YU89 
13to35in-Ib 2,000 RPM Trigger 4.00 170 біп МРТ 8%in ngersoll Rand 5RALC1 3Ү538 CR 
20 to 110 in-Ib 1,000 RPM Lever 10.00 270 ФіпМРТ 10 7 іп Ingersoll Rand 7НАМС1 3Y507 
ИШИНЕ Shut-Off Clutch 
nline 
2.7 to 30.1 in-Ib 1,000 RPM Риѕһ їо Start 5.00 130 іп МРТ 8% іп ngersoll Rand — 1RPNS1  3YU84 
2.7 to 45.1 in-Ib — 500 RPM X Push to Start 5.00 130 YinNPT 8%іп ngersoll Rand 1НР051 3Ү085 
Pistol Grip т 4 45NW62 
= Tigger ani 1 | 
E 0 30.1 x 1,000 RPM Push to Start 3.45 13.0 YinNPT 8%іп ngersoll Rand — 1RTNS1 24К078 “Мах psi: 90 
irect Drive Clutch Me 
Pistol Grip » Reversible 
45 їо 65 in-lb 2,200 RPM rigger 2.50 29.7 Yin NPT 6 іп Chicago Pneumatic CP2755 110895 14" quick- i i 
79.2 in-Ib_ 900 RPM rigger 2.50 29.7 Vin NP Тіп Chicago Pneumatic CP2765 110896 = 4" quick-change bit holder included 
arco ШЕ Adjustable Cushion Clutch—Controls torque 
20 to 115 in-Ip — 800 RPM rigger 4.00 290 inNPT 7%іп Speedaire 45NW60 45NW60 Output to the bit. Straight handle units come with 
2,200 RPM Lever — — йіп МРТ 7%in Speedaire 12/743 12V743 suspension bails 
MAE E EE EE EP TE | 
Positive Jaw Thatch rigger өш сараас Nt Drive Clutch—General duty for large and 
nline medium screws. 
"n ol inb 1,800 RPM Lever 3.00 120 иіп МРТ 9 “in Speedaire 481789 481789 
istol Grip iti i = = 
19to35in-b 2,000 RPM rigger 4.00 170 Yin NPT 7 “in Ingersoll Rand — 5RALP1 3Ү536 Positive Action Clutch Standard duty, for use 
3910 70 in-Ib 900 RPM Trigger 4.00 170 МЇРТ  8in IngersollRand 5RANP1 3Y532 With soft-draw applications. Variable-speed throttle. 
Precision SR НЕШЕ Through-handle exhaust. 
3.5 to 13in-lDb — 1,100 RPM — Push to Start 2.10 85 YinNPT 7%іп Chicago Pneumatic CP2003 112508 iti = 
740 58 in-lb 1/000 RPM Push to Start 525 — 301 Yin NPT 9 in Chicago Pneumatic CP2621 116894 Positive Jaw Clutch—Clutch engages when 
ERE Ib 1,000 RPM Trigger 5.25 21.0 ФіпМРТ 9 7 іп Chicago Pneumatic CP2611 110803 the operator starts ше motor and pressas the todi 
f -l Д E 4 4 Л n А Н 
| 1000RPM Trigger 4.80 194 — %in —85&in ^ Speedare 45Nwe1~a5nwe1 ‘Ward the fastener. Designed for applications where 
11 to 65 inb 4 000 RPM pigger EM 4.80 194 жіп вэй Speedaire 45NW62 45Nwe2  Qriving torque may exceed final seating torque. 
ОН Clutch Precision Shut-Off Clutch—Designed for 
i3to35indb 2100RPM Trigger = — Yin NPT 12%in Ingersoll Rand  5RLLCi 4z262 Precision torque applications. Units come with 
13 to 70 in-Ib 900 RPM Trigger = — іп МРТ 12%in Ingersoll Rand 5RANC1 42261 suspension bails. 


t Full load сїт is based on a 1-min. run time. 


РОР ЖАуас! АЛАН 
Pneumatic Thread Inserters 


a Air Inlet: М" = Min. hose size: %" 


Spin-pull-to-pressure technology allows insert setting for varying application thicknesses without the need 
for adjustment. Push-to-thread on mandrel allows automatic reversing and unthreading when insert is set. 
Pop Avdel models do not include mandrels, nosepieces, or adapters; see Grainger.com. 


Stroke Pulling Max. Tool Mfr. Item 
Length Force For Rivet Nut Thread Size — PressureConstruction L Weight Brand Model No. 
"m, m = VAs 
Yain 6,000 Ibf ac o КД 13, g5psi Composite 11 еіп 5.1lb Speedaire | 3CRH8 ЗСВН8 52VF50 
Yin 6,5551bt 72-13, 75-20. 78-16, 96-18, 87psi Aluminum 12%іп 6.1110 Pop Avdel РМТ10001-РС-Т 2NJP5 
M10, M12, M6, M8 


iin 32001bf МТО, M3, M4, M5, М6, М8 90psi Aluminum 10іп 4.910 Pop Avdel 74202-00003 52VF50 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


PNEUMATICS Scan. Order. Done. [== 
Riveters & Grinders Details on page A1. 


. Chi А 
m SPEEDAIRE Pneumatic РОР Avdel GD rosso 


Pneumatic and Battery-Operated Riveters 


Air operated and produce higher General-Duty—2-pc. Industrial-Duty—40G468 — Industrial-Duty with Mandrel 
compression force, speed instal- jaw system increases jaw includes battery and charger. Collection System—Quick- 


lation, and reduce hand fatigue traction. Internal vacuum 3CRH6 and 3CRH7 have disconnect allows components to 
and injuries compared to hand- for 45RM38 holds mandrel internal vacuum, holding be serviced without tools. Swivel air 
operated riveting tools. Can set in position for any-angle mandrel in place for any- fitting reduces air consumption with 
uniform rivets in any position. tool operation. angle tool operation. On/Off switch. 
Pulling Blind Rivet Dia. Stroke Max. Tool Mfr. Item 
Force — - Aluminum (in.) Length Air Inlet Pressure Construction Length Weight Brand Model No. 
General-Duty 
Pneumatic 
1,940 bf 32, 76, 90, Yi Asin Yin МРТ Female 100 psi Aluminum 9 іп 3.3 Ib Speedaire 3CRH4 3CRH4 
1,983 Ib Ув, 982, 916 Yin Vain МРТ Female 100 psi Aluminum 82фіп  32lb Speedaire 3CRH3 3CRH3 
2,100 lbf 35, %, 99, йв Asin Yin NPT Female 95 psi Aluminum/Composite 11 “іп _ 3.316 Speedaire 45RM38 45RM38 
2,200 Ibf 9», V6, 930, 316 {in Жіп NP 90 psi Composite 82%іп 3.316 Chicago Pneumatic CP9882 33E885 
3,500 Ib’ И 38 in TA in NP 110 psi Steel 6in 1.7510 HUCK MAGNA-LOK AK-175A 6NCX3 
33E885 3,889 Ib’ Л Эд in Жіп NP 110 psi Aluminum 8% in 5.1 Ib HUCK MAGNA-LOK 202 6NCW9 
3,993 16 үл 75 in JA in NP 110 psi Aluminum 9in 6.0 Ib HUCK MAGNA-LOK 2024 6NCX1 
5,290 Ib үл TA in TA in NP 110 psi Aluminum 8%in 575ІР _ HUCK MAGNA-LOK 2025 6NCX2 
9.986 Ib V 76 in Жіп NP 110 psi Aluminum/Steel 8%in 12.310 | HUCK MAGNA-LOK 256 6NCXO 
Industrial-Duty 
Battery Operated 
1,911 Ib 32, %,;,Йв ein 12%in —3.8Ib Pop Avdel-Emhart Tek. РВ2500-МА 406468 
л Pneumatic 
3 3,190 Ib: ЖЕЛП 1%1п Жіп NP 90 psi Aluminum 6in 2.2 Ib Ingersoll Rand AVC1OA1 24K080 
г 4,000 Ib: Эв, 7o, Va lin уіп NPT Female 95 psi Aluminum 12 in 4.3 Ib peedaire 3CRH6 3CRH6 
5,000 bf — 346,75, V4, Ув — lin У іп МРТ Female 95 psi Aluminum 12in 4.8 Ib Speedaire 3CRH7 3CRH7 
Pneumatic Button Handle 
3,190 Ibi "У, 2, Әб 1%in Ya in NP 90 psi Aluminum 65%sin  241lb Ingersoll Rand AVC10C1 24K081 
Pneumatic with Mandrel Collection 
1,900 Ibf 3, %, 5, Ув іп TA in NP 90 psi Composite 11ain 321b Chicago Pneumatic CP9883 110001 
2,320 Ib Ур, Va, Yaz Tin Yin NPT 101.5 psi Steel 9$y in 261Һ Pop Avdel-Emhart Tek. 76001-00003 443774 
443274 3,045 Ib У, 982, Эв Tin Жіп NP 101.5 psi Steel 105a in 2.810 Pop Avdel-Emhart Tek. 76002-00003 443275 
3.530 Ib Ув, 38 біп YA in NPT 90 psi Aluminum 11%іп 5ЛІһ Ingersoll Rand AVC26A1 48K601 
у He, 4 1 іп V in NP 90 psi Composite 12 іп 4.2 Ib Chicago Pneumatic CP9884 11D002 
4,206 Ib: %, Vis, VÀ Tin Yin NPT 101.5 psi Steel i33X& in 471b Pop Avdel-Emhart Тек. 76003-00003 443776 
Max. Overall Switch Exhaust Item 
HP Speed Collet Size Length Type Location Brand No. 
Bench Mount, Heavy Duty; Ya in МАРТ Air Inlet 
120° Angle Right Angle 0.4 20,000 RPM Жіп 37 % in Lever Rear Flexarm 33NY38 
61HP17 232009 0.4 20,000 RPM Vain 49 in Lever Rear Flexarm 33NY39 
120° Angie, Medium Duty, Уд in МАРТ Air Inlet 
0.5 18,000 RPM Ya in 7 Үзіп Lever Rear Speedaire 45NW66 
120° Angle, Heavy Duty, % in FNPT Air Inlet 
0.3 23,000 RPM TA in 7 іп Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 61HP17 
Right Angle, Light Duty, % in FNPT Air Inlet 
Dm ES 000 at р ty, Yel FND Ai = mE Rear Speedaire 12V739 
ч i ight Angle, Medium Duty, % in ir Inle 
Bench Mount Straight Straight Extended 0.2 17000RPM _ Ип 4%in Trigger Rear Chicago Pneumatic 116980 
33NY38 24D711 4TMA9 15.000 RPM Win 676in Safety Lever Rear Viking Air Tools 29СК37 
chicago Vie || EM NS га ша om. 
icago z Д mm біп Safety Lever ear ynabrade 
Flexrm SPEEUAME" © Pneumatic VIKING’ 20,000 RPM У іп; 6mm 6 іп Safety Lever ^ Rear Ingersoll Rand 237009 
Bu 21,000 RPM ‘in, 6mm 5 йіп Safety Lever Front Ingerso Rand 237008 
23,000 RPM JA in 6in Lever Rear leco 24D743 
P GU ngerso rand Cleco ротсо 25,000 RPM Wain бйіп SafetyLever Rear _ Viking Air Tools 29CK36 
a Ж = 12,000 RPM Жіп 6 % in Lever Front Cleco 60UP30 
Pneumatic Die Grinders 13,000 RPM Win 7934in Safety Lever Rear Speedaire 12V741 
20.000 m ám SEA Variable Speed peal Speedaire БА 
в і m iti indi f Ain ^in Safety Lever ear peedaire 
Required psi: 90 А than traditional hand grinding. The 14,000 RPM Yin 7 зіп Safety Lever Rear Dynabrade 703N75 
Air-operated tools rotate carbide burs, | magnetic mounting base supports the я 14, 20 I 6 mm и x Sa ety Lever Неаг Dynabrade 703М76 
i i i ight Angle, Medium Duty, / in МЇРТ Air Inlet 
mounted points, cartridge rolls, flap arm and attaches to a metal die, mold, 18000 RPM 1 6% in Lever Rear Speedaire 45NW65 
wheels, and other attachments for or worktable. ight Angle, Heavy Duty, Yi in FNPT Air Inlet pere PUE 
indi Б ichi "M A 4 in &in Sa Lever ear icago Pneumatic 
d ide ight ripis due бы ш 120? Angle—Grinding head is angled 4500 REM Ai in es in = ever Rear | Dynabrade J SHES 
[ Ight-to-. 1 indi A 4 in in afety Lever ear ngersoll Ran 
removal where an angle grinder would to the tool body for grinding angled slots 12,000 RPM TJA in 6 іп Safety Lever — Rear Ingersoll Rand — 4TMA5 
fated | esa id b and in other extremely tight spaces 12.000 АРМ Ут Bin ever Rear Dynabrade | 25Н924 
е too large, and a rotary too! wou e ight- ГЕТ 15,000 RPM Жіп бтт 6 ^in ever Rear Dynabrade 25H897 
too small pi ua for TUR dies where a right angle tool won't fit. 20,000 RPM Vain біп Safety Lever Rear Ingersoll Rand 1ТОН1 
NE А E Right Angle—The grinding head is 20,000 RPM Yin 6 in ever Rear Speedaire 45YY31 
polishing metal, removing gaskets, g g 9 9 20,000RPM Ип 6%іп ever Front Dotco 240716 
20,000 RPM іп; 6mm 6 іп Safety Lever Rear Ingersoll Rand 4TMA6 


and smoothing welds. Grinders have set 90? to the tool body for working in 


. : ; PM МИїпбтт  8in 
no guard and аге not for use іп cutting Corners, between surfaces, and in other 


20,000 


ever Rear Dynabrade 25H905 
20,000 


PM Yin; 6mm 8in ever Rear Dynabrade 25H906 
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R 
R 
icati i i tight spaces. Commonly used to grind 25.000 RPM TA in 6 іп SafetyLever Rear Chicago Pneumatic 22P505 
applications. Tools are typically lighter ad iuis ШЕ net Аы and iat s S5 000 RPM Vein; 6mm 7 Vein Lever  — Rear —  Dynabrade  25H896 
than corded or cordless grinders to help , notches, 65. 25 000 FEM йй, 6mm E is ever Hoar Dynabrade pits 
1 | a A " "Ter r М ІП ІП ever ear nabrade 
reduce fatigue during extended use. Straight—Grinding head is in line with 30000 RPM — "in 5% Sa Rear Chicago Pneumatic 22P484 
А i i 30,000 RPM Vain 6 зіп Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 22P488 
Bench Mount—Include a mounting the tool body and has a slim profile 12,000 RPM Міп  8%in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 45TX47 
base with an articulating arm that holds 10 reach through openings where an 15,000 RPM Уст 6mm Bin Lever ont. Dymbrade . 25H84 
Н ї i it. This ali 18,000 RPM JA in 6%in _ Safety Lever — Rear hicago Pneumatic 22P506 
the grinder perpendicular to workpieces angled head may not fit. This alignment 20000RPM vin 634in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 22Р507 
to make straight, square, and level makes it easier to apply pressure to the 20,000RPM — in  8%in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 36WC46 
grinds for precision die maintenance | grinding head for greater control with ШЫ CNEIIN P EN ADI RU OO 
and repair. The arm allows the operator detailed work. 25,000 RPM “гіп 6mm біп ever Front Dynabrade  25Н845 
n " . "n ы PI | H H р H 
to guide the grinder along workpieces to Straight Extended—Have additional 20000 REM Ип iin Safy Lever — Rear Chicago Froumal 1с 220490 
remove welds and smooth rough edges length to ease work in hard-to-reach 20,000 RPM 4 іп; бтт 8 іп Lever Rear Dynabrade 25Н834 
more quickly and with greater accuracy areas. | CONTINUED | у 
2506 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PNEUMATICS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Riveters & Grinders 
Chicago - 57 : 
Pneumatic Die Grinders FlexArm EARE (0) бево, VIN 40 Anoor Cleco DOTCO 
Max. Overall Switch Exhaust Item Max. Overall Switch Exhaust Item 
HP Speed Collet Size Length Type Location Brand No. HP Speed Collet Size Length Type Location Brand No. 
Right Angle, Heavy Duty, % in FNPT Air Inlet 0.5 24,000 RPM VATI Тіп Lever Front Dynabrade 25H874 
18 13,000 RP. YA in 8%in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 36WC50 0.5 24,000 RPM Vain Tin Lever Front Dynabrade 25H871 
1  12,0000RPM іп; бтт Qin Safety Lever ^ Rear Ingersoll Rand 45JW88 0.5 24,000 RPM Yin Тіп Safety Lever — Rear Chicago Pneumatic 22P485 
1 18,000 RPM %in;6mm Qin  SafetyLever Rear Ingersoll Rand — 45JW73 0.5 24,000 RPM Yin 9%in Lever Rear Dynabrade 25H867 
1.5 12,000 RPM Vain 9%in Safety Lever — Rear Chicago Pneumatic 54XT94 0.5 24,000 RPM Yin 9 14 in Lever Rear Dynabrade 25H870 
Straight, Light Duty, 1⁄4 in FNPT Air Inlet 0.5 25,000 RPM Yin 6%in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 36WC48 
0.2 25,000 RPM TA in біп Lever Rear Speedaire 10D235 0.5 25,000 RPM У іп 9 іп Safety Lever — Rear Chicago Pneumatic 36WC49 
Straight, ‘Medium Duty, % in FNPT Air Inlet 0.5 30,000 ВРМ 1⁄4 in; 6mm 6%in Lever Rear Dynabrade 13F663 
0.3 25,000RPM_ “іп, йіп біп Safety Lever Front Speedaire 481793 0.5 30,000 АРМ іп; 6mm 8 “in (еуег Rear Dynabrade 25H842 
0.3 25,000 RPM VA 6%in Safety Lever Веаг Dynabrade 703N69 0.6 22,000 RPM Yin Т Vein Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 61HP19 
0.3 25,000 RPM Yin 6in Lever Front Cleco 60UP17 0.6 22,000 RPM Yin 13in  SafetyLever Веаг Chicago Pneumatic 61HP20 
0.3 25,000 RPM Жіп біп Lever Rear Cleco 60UP21 0.6 24,000 RPM Yin 6 АПШ Lever Side Cleco 38NJ26 
0.3 25,000 RPM Фіп;бтт 6 іп Safety Lever Rear Ingersoll Rand 237011 0.6 25,000 RPM YA in 6 іп Lever Front Cleco 38NJ25 
0.3 25,000 RPM 6 mm 6%in Safety Lever — Rear Dynabrade 703N70 07  4500RPM іп; бтт 9 %іп Lever Rear Dynabrade 25H856 
0.3 26,000 RPM Yin — 170mm SafetyLever — Rear Speedaire 12V737 0.7 15,000 RPM Yin т зіп Safety Lever — Rear Chicago Pneumatic 22P503 
0.3 28,000 АРМ “in;6mm 5 йіп Safety Lever Front Ingersoll Rand 237010 0.7 15,000 ВРМ “in;6mm 8 біп Lever Rear Dynabrade 25H836 
0.3 28,000 RPM Yi in 10 іп Lever Rear Cleco 600Р18 07 18.000 АРМ Жіп, бтт біп Lever Front Dynabrade 25H837 
0.3 30,000 RPM YA in 4% in Lever Rear Dotco 24D712 0.7 18,000 RPM YA in т %\1п Variable-Speed Rear Speedaire 21AA84 
0.3 30,000 RPM YA in 4% in Lever Front Dotco 24D711 0.7 18,000 RPM Vain 7%in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 22Р504 
0.3 30,000 RPM Yin 6in Lever Rear Cleco 60UP20 0.7 18,000 ВРМ Фіп;бтт 8 іп Lever Rear Dynabrade 25H835 
0.3 31,000 RPM YA in 6%in Safety Lever Rear Speedaire 12V734 0.7 20,000RPM Фіп,бтт біп Lever Front Dynabrade 25H930 
0.3 34,000 RPM YA in 6 in Lever Front Dotco 24D722 0.7 20,000RPM Мїпбтт біп Lever Front Dynabrade 25H943 
0.4 21,000 RPM Yin 179mm Safety Lever — Rear Speedaire 12V735 0.7 20,000 RPM Vain 7%in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 22Р486 
0.4 26,000 RPM TA in Тіп Safety Lever — Rear Speedaire 121736 0.7 25,000 RPM TA in 6 іп Lever Front Cleco 38NJ24 
0.5 20,000 RPM Yin Tin Safety Lever Rear Dynabrade 703N71 0.7 25,000 RPM Фіп,бтт біп Lever Front Dynabrade 25H841 
0.5 20,000 RPM 6 mm Тіп Safe у Lever _ Rear Dynabrade 703N72 0.7 35,000 RPM іп; бтт 13% іп Lever Rear Dynabrade 13F664 
0.5 22,000 RPM YA in 6%1їп Variable-Speed Rear Speedaire 21AA86 0.9 18,000 RPM Vain 7 96 in Paddle Front Dotco 20AZ85 
0.5 22,000 RPM Yin 6%in Safe " Lever — Rear Speedaire 481799 0.9 23,000 RPM Yin 7 “in Paddle Front Dotco 240725 
0.5 22,000 RPM Yin 7% in Variable-Speed Rear Speedaire 21AA87 1 9,000 RPM Yi in 11 V in Lever Rear Dynabrade 25H925 
0.5 22,000 RPM YA in 13 іп Variable-Speed — Rear Speedaire 21AA85 Straight, Reavy Duty, % in FNPT Air Inlet 
0.5 24,000 RPM Yi in 5%in  Lock-Off Rear Chicago Pneumatic 110966 0.8 19,000 RPM Vain 8% in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 45TX48 
0.5 25,000 RPM VAT 6 s in Lever Front Cleco 24D744 1 12,000 RPM Yin 7 іп Lever Rear Dynabrade 25H926 
0.5 27,000RPM иіп, 6mm 5 іп -- Rear Ingersoll Rand — 784P19 1 12,000 RPM Міп; бтт 12 ^in Lever Rear Dynabrade 25H832 
0.6 27,000 RPM Yin 6%in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 401J31 1 18,000 RPM 3A in 7 Tin Lever Rear Dynabrade 25H927 
0.9 23,000 RPM TA in 6 % in Lever Front Cleco 60UP19 1 18,000 RPM “in;6mm_ 8% in Lever Rear Dynabrade 13F681 
Straight, Medium Duty, 1⁄4 in МИРТ Air Inlet 1 18,000 RPM й іп; бтт 8 34 in Lever Rear Dynabrade 13F682 
0.5 18,000 RPM YA in 654 in Lever Rear Speedaire 45NW67 1  18,000RPM Шіп;бтт 8%in SafetyLever ^ Rear ngersoll Rand  45JW75 
Straight, Heavy Duty, Ya in FNPT Air Inlet 1  18,000RPM in 6mm  10in Lever Rear Dynabrade 13F680 
0.3 27,000 RPM Уд in 9% іп Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 61HP18 1 18,000 RPM У іп; 6mm  10in Lever Rear Dynabrade 25H929 
0.3 28,000 RPM Yin 675in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 61HP15 1 18,000 RPM Vain 15 іп Lever Rear Dynabrade 13F674 
0.3 28,000 RPM TA in 9 іп Paddle Front Dotco 24D713 1  20,000RPM йіп; бтт 8%in Safety Lever ^ Rear ngersoll Rand — 45EU61 
0.3 30,000 RPM YA in 6%in SafetyLever Неаг ngersoll Rand — ATMC1 1 20,000 RPM й іп; 6mm 10іп Lever Rear Dynabrade 25H928 
0.4 15,000 RPM YA in 9 in Lever Rear Dynabrade 25H903 1 20,000 RPM JA in 15 % in Lever Rear Dynabrade 13F675 
0.4 18,000 RPM Yin Qin Lever Rear Dynabrade 25H902 1 20,000 RPM “in; 6mm 15 % in Lever Rear Dynabrade 13F673 
0.4 18,000 RPM Yin 975 in Lever Rear Dynabrade 25H904 1 25,000 RPM JA in 634 in Lever Front Chicago Pneumatic 22P492 
0.4 20,000 RPM YA in 6 Yin Safety Lever — Rear ngersoll Rand 17007 1  25,000RPM У іп; 6mm 8%in Safety Lever — Rear ngersoll Rand —45JW89 
0.4 20,000 АРМ ‘“in;6mm_ 9 іп (еуег Rear Dynabrade 25H945 1.2 18,000 RPM Y in 8%in Safety Lever — Rear Chicago Pneumatic 36WC51 
0.4 24,000 RPM YA in 6 in Lever Rear Dynabrade 25H948 12 18,000 RPM Жіп 14 іп Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 36WC52 
0.4 25,000 RPM Yin 5 Vb in Lever Front Dynabrade 25H855 14 18,000 RPM Yin 14 ^ in Lever Side Cleco 38NJ23 
0.4 25,000 RPM Yi in 5 іп Lever Rear Speedaire 45YY22 Straight Extended, Medium Duty, 14 in FNPT Air Inlet 
0.4 25,000 RPM YA in 57&in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 22P498 0.4 25,000В PM Ya in 9%in Safety Lever — Rear ngersoll Rand 4ТМА9 
0.4 25,000 RPM YA in 6%in Safety Lever Rear ngersoll Rand  4TMA7 0.5 24.000 RPM Жіп 11%in — Lock-Off Rear Chicago Pneumatic 36WC43 
0.4 25,000 RPM Yin 6 Yin Safety Lever — Rear ngersoll Rand — 1TDG6 Straight Extended, Heavy Duty, % in FNPT Air Inlet 
0.4 25,000 АРМ У іп; 6mm 6%2in Safety Lever ^ Rear ngersoll Rand 237013 0.4 RPM YA in 9%їп Safety Lever — Rear ngersoll Rand — TTDG4 
0.4 25.000 АРМ Жіп; бтт 6 іп Lever Front Dynabrade 13F662 13 15,000 RPM Vain 15 “іп SafetyLever Side ngersoll Rand 3Ү525 
0.4 25,000 RPM YA in 8in Lever Rear Dynabrade 25H901 14 18,000 RPM Yin 14 іп Safety Lever Rear ngersoll Rand — 1TDG2 
0.4 25,000 RPM TA in 8in Lever Rear Dynabrade 25H949 Straight Extended, Heavy Duty, % in FNPT Air Inlet 
0.4 30,000RPM іп; Зтт 5 іп Lever Front Dynabrade 25H848 1 7,500 RPM М in 6mm  12in _ Safety Lever ^ Rear ngersoll Rand — 45JW83 
0.4 30,000 АРМ #8 іп; 3mm біп Lever Front Dynabrade 25H846 1 18,000 RPM й іп; бтт 13 %in Safety Lever ^ Rear ngersoll Rand 45JW84 
0.4 30,000 RPM YA in 635 in Lever Rear Dynabrade 25H893 i1 20000 КРМ іп: 6mm 13 іп Safe у Lever Rear ngersoll Rand 45JW86 
0.4 30,000 RPM и іп; 6mm 6 іп Lever Rear Dynabrade 25H895 1 25,000 RPM Yin 12 % in Lever Side Chicago Pneumatic 22P493 
0.4 30,000 RPM іп; 6mm  8in Lever Rear Dynabrade 25H899 1 25,000 RPM Жіп; 6mm 13 йіп SafetyLever ^ Rear ngersoll Rand — 45JW87 
ш вш а ш puits ОШ на, бшш um 
; Я 4 in &in Safety Lever ear ngersoll Ran i 
04 35000 RPM — Vain 6% in Safety Lever Rear Ingersoll Rand ТМВ Horsepower Seed Length Kit Cantants Brand No. 
0.4 35,000RPM_ иіп; 6mm  8in Lever Rear Dynabrade 25H894 Right Angle, Light Duty 
0.4 35000RPM __4 in, 6mm 8 Lever Rear Dynabrade — 251947 04hp 18,000 RPM біп (1) Bare Tool, (5) Abrasive Wheels Speedaire 120738 
0.5 3,500 RPM Yin 8 %in Lever Rear Speedaire 45YY19 Right Angle Medium Duty ч 
0.5 15,000 RPM Yin 7%in Safety Lever — Rear Chicago Pneumatic 22P499 2 қ n Ingersoll 
0.5 18,000 RPM TA іп Тіп Lever Front Speedaire 45YY20 0.3hp 21,000 ВРМ 5%in (1) Bare Tool, (10) Abrasive Stones 232014 
05 18000RPM ain Тіп Lever — Rear Speedaire — 45YY21 ———(Чу Bare Tool, (Т) Backing Pad. (6) chicago 
0.5 18,000 RPM Vain 7% in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 22P501 0.3hp 22,500 RPM 4 іп Sanding Discs, (6) Surface Prep Pads Pneumatic 110971 
0.5 20,000 RPM Yin 6%in Safety Lever Rear Chicago Pneumatic 36WC47 Right Angle, Heavy Duty $ 
0.5 20,000RPM_⁄4in;6mm біп Lever Front Dynabrade 25H944 + F Ingersoll 
0.5 20,000 RPM Yi in Tin Lever Front Dynabrade ^ 25H872 0.4hp — 20,000RPM Тіп (1) Bare Tool Rand 2327012 
0.5 20,000 RPM YA in Тіп Lever Front Dynabrade 25H873 Straight, Medium Duty 
0.5 20,000 RPM Yin 7%in Safety Lever — Rear Chicago Pneumatic 22P502 : - ; Ingersoll 
05 20,000 REM 2 іп 9 Е Lever Rear Dynabrade 251808 0.3 һр 28,000 АРМ 5 ^in (1) Bare Tool, (10) Abrasive Stones Rand 232015 
E } 4 in 4 in Lever ear ynabrade Wi т T 
03 20.000 RPM Үп: 6mm 12 76 in Lever Rear Dynabrade 13-665 Nu "mi 6%in (1) Bare Tool, (5) Abrasive Wheels Speedaire 48МА01 
0.5 20,000 АРМ “%in;6mm 12 іп Lever Rear Dynabrade 13F670 5 - - Chicago 
0.5 20,000 RPM TA іп 17 % in Lever Rear Dynabrade 13F671 0.6hp 22,000 RPM 7 in (1) Bare Tool, (10) Mounted Points Pneumatic 61HP22 
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Pneumatic Straight Wheel Grinders 


25H933 
a Heavy duty 
For 
Wheel Max. Spindle Overall Switch Exhaust Item 
Dia. Horsepower Speed Thread Size Air Inlet — Length Type Location Brand No. 
Twin 12,000 RPM 39-24 — W'FNPT 7% in Lever Side Dynabrade 25H933 
iin 1 ho 18,000 RPM 36-24 | WW FNPT 26 Жіп Lever Rear Dynabrade 25H946 
Tin 13hp 12,000 АРМ 38-24  %'FNPT 143 пт Lever Rear Ingersoll Rand 3Ү526 11C901 
3in 1hp 18,000 RPM 36-24 В ЕМРТ 13 %ain Lever — Ingersoll Rand — 45JW85 
3 in 1hp 18,000 RPM 38-24 38" FNPT 14in — Rear Chicago Pneumatic 110901 
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PNEUMATICS 
Grinders 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


= 


Сотрасї 
11C934 


Standard Reach 
1TDH8 


Extended Reach 
25H858 


Chicago 
Pneumatic 


SPI SPEEDAIME" dm Ingersoll Rand m 


Pneumatic Angle Grinders 


» Lever switch, except 1XFG5 has a trigger switch 


Air-powered tools rotate grinding wheels to remove surface material or 
rotate cut-off wheels to cut through material. Their head is set at a right 
angle to the tool body so they are more than vertical grinders and allow 
for better visibility of the wheel and the work surface. Commonly used to 
grind welds, cut metal plates and pipe, and polish concrete, stone, and 
metal. 


© 


Compact—Have a short body with a reach up to 6" and can use small- 
diameter wheels for detailing work. Smaller and lighter than other angle 
grinders to provide a comfortable grip and reduce hand fatigue. 


Standard Reach—tThe tool body gives them a 6" to 11" reach for grind- 
ing open surface areas where there's no need to work in tight spaces. 


Extended Reach—Tool design extends the wheel from the grinder body 
to lengthen their reach beyond 11" for accessing surfaces within frames 
and machinery. 


ro а 


11C977 


Chicago 
Pneumatic 


SPEEDAIRE ` 


ARF DOTCO © 


— GB кезгі Rand Cleco 


DYNABRADE 


Pneumatic Pencil Grinders 


Tools are air-powered to rotate carbide burs and mounted points to 
perform light material removal in detailed grinding, sculpting, deburr- 

ing, and polishing tasks. Their slim, compact body allows for fine control 
and access to tight spaces to perform intricate, precise work. Commonly 
used for final cleaning, die and mold polishing, hole finishing, and contour 
blending. 


¥ in. Collet—This standard size collet accepts burs and mounted points 
with a 14" dia. shank. 


¥ in. Collet Pencil Grinder Kit—Includes a pencil grinder with a stan- 
dard size 14" collet and various burs and mounted points with a ув" dia. 
shank to fit the collet. 


3mm Collet Pencil Grinder Kits—Include a pencil grinder with a 3mm 
collet and an assortment of accessory items. A 3mm collet is the closest 
metric equivalent to a 14" collet. 


2508 GRAINGER. 
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Max. 
Wheel Dia. Horsepower Speed 
Compact 
Light Duty 
2 in 0.2 hp 15,000 RPM 
Medium Duty 
2in 0.2 hp 22.000 RPM 
2in3in  02hp 15,000 RPM 
3in 0.5 hp 16,000 RPM 
Heavy Duty 
2in 0.4 hp 15,000 RPM 
Standard Reach 
Medium Duty 
4 in 0.5 һр 11,000 RPM 
4in 0.5 hp 3,500 RPM 
4in 0.7hp 11,000 RPM 
4in 0.8 hp 12,000 RPM 
47 іп 0.7 һр 11,000 RPM 
4 V» in 0.8 hp 12,000 RPM 
5 in 0.8 hp 12,000 RPM 
Heavy Duty 
2 іп 0.4 hp 12,000 RPM 
3in 0.4 hp 20,000 RPM 
4in 0.6 hp 13,000 RPM 
4in 0.8 hp 10,000 RPM 
4in 1hp 12,000 RPM 
4in 1hp 13,500 RPM 
4in 1.1 hp 12,000 RPM 
4in 1.1 hp 12,000 RPM 
4in 1.3 hp 13,500 RPM 
4in 1.5 hp 12,000 RPM 
4%in 0.9 hp 12,000 RPM 
479 in Thp 12.000 RPM 
4 Vo in 1.1 hp 12,000 RPM 
47 іп TThp 12,000 RPM 
4 5 in 1.8 hp 12,000 RPM 
4% in T5hp 12,000 RPM 
4%in 2.4 hp 12,000 RPM 
47 іп, Sin 0.7 hp  11,000RPM 
4%in,5in 1.2 hp 12,000 RPM 
5 in 0.9hp 12,000 RPM 
5 in 1hp 12,000 RPM 
5 in TThp 12,000 RPM 
5 in 1.1 hp 12,000 RPM 
5 in TThp 12,000 RPM 
5 in 1.3 hp 12,000 RPM 
біп 24hp 10,000 RPM 
Extended Reach 
Medium Duty 
Тіп Thp 8,500 RPM 
Heavy Duty 
4in 1hp 12,000 RPM 
4in 1hp 13,500 RPM 
4in 1hp 13,500 RPM 
4in 1hp 14,500 RPM 
4 Y» in 1hp 12,000 RPM 
6 in 1hp 10,000 RPM 
Тіп 1.2 hp 6,000 RPM 
7in 1.3 hp 7, 500 RPM 
Тіп 1.5 hp 6,000 RPM 
Тіп 2 hp 6,000 RPM 
Тіп 2.8 hp 7,700 RPM 
Тіп 2.8 hp 8,500 RPM 
Max. 
Speed Air Inlet 
Ys in. Collet 
Medium Dut 
56,000 {рм И in FNPT 
У in NPT 
s in NPT 
60,000 RPM Y in NPT 
¥ in NPT 
3A in NPT 
70,000 RPM Ya in FNPT 
80,000 RPM Ув in NPT 
100,000 RPM У іп МРТ 
Heavy Duty ——— 
p Ain 
35,000 RPM TA in FNPT 
40,000 RPM Уд in FNPT 
50,000 RPM YA in FNPT 
Уд in FNPT 
Yin FNPT 
Уд in FNPT 
60,000 RPM М in FNPT 
YA in FNPT 
И in NPT 
Yin FNPT 
100,000 RPM YA in FNPT 
Max. Exhaust Overall 


Speed Air Inlet Location Length 
Y in. Collet Pencil Grinder Kits 


Medium Duty 
60000 уап МРТ Rear —5Yiin 
3mm Collet Pencil Grinder Kits 
Medium Duty 
60000 уеп мрт Rear 5%in 
Heavy Duty 
Удіп NPT Rear 554 in 
60000 in NPT Rear 5%in 
Удіп МРТ Rear 6 in 


Find even MORE on Grainger.com? 


Spindle 
Overall Thread 
Length Air Inlet Size Brand 
47&in  '!AinFNPT Шіп-18 Speedaire 
5 іп  lAinFNPT  $6in-24 Chicago Pneumatic 
5%in  TAinFNPT  iin-20 Ingersoll Rand 
534in — YAinFNPT Шіп-20 Speedaire 
5%in Yain FNPT %іп-24 Dynabrade 
9 in Vain FNPT —36in-24 Speedaire 
{i in И in FNP M6*1 Speedaire 
gin іп FNPT  36in-24 Speedaire 
9 іп  YinFNPT Эіп-24 Chicago Pneumatic 
gin Vain FNPT 3 1п-24 Speedaire 
9%in — 'AinFNPT %in-11 Chicago Pneumatic 
9%in  YJAinFNPT %in-11 Chicago Pneumatic 
біп Ya in FNP 36 іп Speedaire 
біп Yain FNPT %іп-24 Ingersoll Rand 
Qin Уд іп FNPT %in-24 Chicago Pneumatic 
9 іп  VainFNPT 96 іп-24 Speedaire 
9%in  96inFNPT  %in-24 Ingersoll Rand 
9%in  38inFNPT %іп-24 Ingersoll Rand 
9 йіп  %inFNPT ‘%in-24 Chicago Pneumatic 
10%in  J4inFNPT %in-24 Chicago Pneumatic 
10 in YeinFNPT 36 in-24 Dynabrade 
10 in Зв іп FNPT 3% іп-24 Chicago Pneumatic 
9%іп  'AinFNPT Фіп-11 Ingersoll Rand 
Jin %inFNPT %1п-11 Ingersoll Rand 
10%іп %inFNPT %in-11 Chicago Pneumatic 
10%іп VYainFNPT %in-24 Chicago Pneumatic 
10іп = %inFNPT %віп-11 Dynabrade 
10 in ўв іп FNPT  5$in-11 Chicago Pneumatic 
9%in  %inFNPT Фіп-11 Chicago Pneumatic 
8in Vain FNPT — 56in-11 Dynabrade 
8in Yin МРТ  %in-11 Dynabrade 
9%іп  'AinFNPT 58 іп-11 Ingersoll Rand 
9i^in  %inFNPT %1п-11 Ingersoll Rand 
Jin  %inFNPT %in-11 Chicago Pneumatic 
10%in “%inFNPT %in-11 Chicago Pneumatic 
1O%in іп МРТ %in-24 Chicago Pneumatic 
10іп %inFNPT Фіп-11 Dynabrade 
9%in  96inFNPT %in-11 Chicago Pneumatic 
13 іп &inFNPT  %in-11 Speedaire 
11%in 38 іп ЕМРТ_ %іп-24 Dynabrade 
12%іп  98inFNPT  ?6in-24 Ingersoll Rand 
12%in іп ЕМРТ_ Фіп-24 Ingersoll Rand 
11%іп %inFNPT  % in-24 Ingersoll Rand 
12 6 іп %inFNPT Фіп-11 Ingersoll Rand 
12%in  98inFNPT %in-11 Ingersoll Rand 
13%in Yin FNPT  %in-11 Dynabrade 
13 Жіп %inFNPT %in-11 Chicago Pneumatic 
17 іп 38 іп ЕМРТ_ Фіп-11 Ingersoll Rand 
13%in Yin FNPT %1п-11 Dynabrade 
13%in Фіп МРТ %in-11 Chicago Pneumatic 
13 Жіп %inFNPT %in-11 Chicago Pneumatic 
Exhaust Overall 
Location Length Brand 
Rear 5 Vin Speedaire 
Rear 5 %in Dotco 
Rear 5 76 in Dotco 
Rear 5 76 in Dotco 
Rear 576 in Dotco 
Rear 5 in Chicago Pneumatic 
Rear 7 Vin Speedaire 
Rear 5 15 in Dotco 
Front 5 Ys in Dotco 
Rear 5 Ain Dynabrade 
Rear біп Dynabrade 
Rear 5 Ain Dynabrade 
Rear 5 Vain Dynabrade 
Front 5% in Ingersoll Rand 
Rear 4 5 in Dynabrade 
Rear 5 Ain Dynabrade 
Rear 5 Vain Dynabrade 
Rear 5 іп Ingersoll Rand 
Rear 6 in Chicago Pneumatic 
Rear біп Dynabrade 
Rear 5 96 in Dynabrade 
Includes Brand 
(5) Carbide Burrs, (5) Mounted Points, Chicago 
Ув in and 3 mm Collets, Silencer Hose Pneumatic 
2) Wrenches, 1 ft Overhose, 
ii Collet, Collet Guard Dotco 
Applicable Collet, Collet Wrenches, Collet Cleco 
Guard, 5 ft. Air Supply Hose, 1 ft. Overhose 
Applicable Collet, Collet Wrenches, Collet Cleco 
Guard, 5 ft. Air Supply Hose, 1 ft. Overhose 
Applicable Collet, Collet Wrenches, Collet Cleco 


Guard, 5 ft. Air Supply Hose, 1 ft. Overhose 


Item 
No. 


10D232 


110934 
1ХЕб5 
12V733 


25H932 


48МА07 
22EW13 
21AA89 
20HN60 
21AA90 
110985 
110984 


45ҮҮ18 
1TDH8 
110965 
21AA83 
48UT77 
45JW72 
110899 
48ҒХ70 
25Н922 
54XT91 
SLANG 
45JW70 
48FX71 
48FX72 
13F657 
54XT92 
20RH03 
25H862 
25H859 
SLANS 
45JW71 
110898 
48FX73 
48FX74 
13F658 
20RH01 


21AA91 


25H858 
45JW82 
48UT78 
45JW74 
45JW81 
45JW80 
25H864 
32FY72 
3Y516 
25H863 
20RH05 
20RH06 


Item 
No. 


21AA92 
24D718 
24D732 
24D734 
24D719 
110977 
21AA93 
24D731 
24D720 


13F652 
25H889 
13F653 
25H886 
52343 
20UC99 
13F654 
25H887 
52344 
22P487 
25H888 
13F655 
Item 
No. 


36WC32 


24D733 


60UP31 
60UP32 
600РЗЗ 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PNEUMATICS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Sanders 
" И : D= 

Pneumatic Sanders APEERE (Gp) MRi 2.0 droez DOTCO 

" Required psi: 90 116929 and 5KB20—Side handle low-profile rotational exhaust-type 

= Air inlet: М" fits either left or right side. Include — units with a high power-to-weight 


= Min. hose size: 36" lockout nut and wrench. ratio and ergonomic design.1 


Note: sb page 2370 for'sanding:discs; 11C996—Features a rear exhaust Industrial-Duty Straight-Line— 


10D238—Includes 1 each of 3", 472", and a pistol grip. Reload easily with quick action 

and 5" sanding pads, setting steel bar, ;. paper clamps. 1" stroke length. Use 
13F677 and 13F678—Ergonomic Ў ; 

and L-shaped wrench. offset handle provides greater bodyfile sanding sheets. 


11€919—Includes: (1) Mini pistol disc operator comfort and control. Industrial-Duty Vertical—Use 10D238 
sander with 3" Roloc pad, (10) 3" 80-, Gearless design reduces downtime fiber discs and come with a 7" 
100-, and 120-grit sanding discs, (1) апа maintenance costs. backing pad. 


3" fine, medium, and coarse surface 
prep discs, and spindle wrench packed 
in a heavy-duty carrying case. 


Industrial-Duty Right- 
Angle—13F686 and 13F687 
rear exhaust-type sanders are for 410926 
composite and fiberglass sanding. 

13F659, 13F660, and 13F689 are 


Ss 13F659 


20AZ86 


СЕМ 
Arbor Spindle Average CFM@ @Full Exhaust Handle Variable Overall Mfr. Item 
Pad Size Free Speed HP Pad Face Type Hole Size 15-ѕес. Вип Тіте Loadt Type — Material** Speed Length Brand Model No. 
Light Duty Kits 
Mini Sander Kit 
Pi 3 nos in 16,000 RPM 0.4 hp — —  TAe-20 3.5 cfm 19.7 cfm ^ Handle C Yes _5 ‘Ve in Speedaire 100238 100238 
istol Ki 
3in 15,000 RPM 0.2 hp — —  W'-20 10.5 cfm 21cfm Silent Handle ARG No 4in Chicago Pneumatic — CP7202D 110919 
Light Duty 
High Speed 
57" 18,000 RPM 0.5 РЅА Ain 26-20 5.7 cím 23 cfm Front A Yes 4 %in Speedaire 481297 481297 
Right Angle 
. 4 an 15,000 RPM 0.55 hp Phenolic — 9-11 8.25 cfm 33 cfm Rear C No 6in Dynabrade 52515 25H915 
General Duty 
Angled : - 
Тіп 5,000 RPM 0.5 hp - Әйіп 96-11 8 cfm 29 cfm Rear M No 16 in Ingersoll Rand 313A 5KB20 
a 5,000 RPM 0.71 hp Plastic Жіп 58-11 6.6 cím 26.7 cfm Rear ARG Yes 12 19% іп Chicago Pneumatic (Р72695 110929 
igh Spee 
E in 5 in 18,000 АРМ — — Rin 26-20 12 cfm 25 cfm Rear M No 4% in Ingersoll Rand 317A 5KB21 
istol Grip 
" seis 14,000 RPM 0.5 hp Plastic Fin ‘Ae'-20 12 cfm 21 сіт Rear A No 10%in Chicago Pneumatic СР9778 116996 
ight Angle 
2,500 RPM 1 hp = Жіп 96-11 — 40 cfm Rear GRN — 12 7|n  IngersollRand M2L025RS10 4576 
Sanding Pad 4,000 RPM hp — Yuin 96-11 — 40 cfm Rear GRN — 12 175 in Ingersoll Rand ІМ210408510 — 45JW77 
9 5,500 RPM 1 hp — Yin 911 — 40 сіт Rear GRN —  i12'7&in  IngersolnRand ^ M2L055RS10 — 45JW78 
7,500 RPM 1 hp = Ип 98-11 = 40 cfm Rear GRN — _ 12 Vein 1пдегѕо Rand ІМ210758510  45JW79 
Vertical 
7in 5,000 RPM 0.71 hp Plastic Ain 96-11 8 cfm 32 cfm Rear ARG No 11 197 іп Chicago Pneumatic — CP7265S 110926 
5,000 RPM 0.8 hp Backing Pad — 38-11 4.8 cím Front A Yes 7%іп Speedaire 21AA98 21AA98 
Industrial Duty 
7° Offset 
2in 25,000 RPM 0.4 hp Locking —  W-20 5.75 cfm 23 cfm Rear CRG No 9 in Dynabrade 48500 25H849 
зїп 15,000 RPM 0.7 hp Locking — 98-24 8 cfm 32 cfm Front C No 6 in Dynabrade 52410 13F677 
5 20,000 АРМ 0.7 һр Locking — 938-24 9 cfm 36 cfm Front C No біп Dynabrade 52412 13F678 
High Speed 
1 E 20,000 RPM 0.4 hp — —  W-20 б cfm 25 cfm Rear C No 6 in Ingersoll Rand G1A200RS4 1TDH5 
Mini 
2in, 3 in 15,000 RPM 0.2hp  Roloc-Style(3M) — Win 2.1 cfm 19.4 cfm Through C Yes 5%oin Ingersoll Rand 3103XPA 12T589 
2in 16,500 RPM 0.2 hp Hook — М10Х1.5 1.83 cfm 13.2 cfm Rear A No 47% in Speedaire 10D233 10D233 
3 16,000 АРМ — Hook-and-Loop - 96-24 3.5 cfm 19.7cfm Handle C Yes 4 %in Speedaire 10D237 10D237 
Right Angle 
= 6,000 RPM 0.6 hp = = — 30 cfm — C No 92¥%ain Dotco 12L2250-80 ^ 20AZ86 
3,200 RPM 0.4 һр Plastic for PSA discs — /-28Ғ 6.5 cfm 26 cfm Rear C No 11%іп Dynabrade 49410 25H854 
12,000 RPM 0.4 hp Locking —  W-20 5 cfm 20 cfm Rear C No 9%in Dynabrade 51230 13F686 
12,000 RPM 0.4 hp Locking —  W'-20 6.25 cfm 25 cfm Front C No 5in Dynabrade 47820 25H838 
15,000 RPM 0.4 hp Locking —  W-20 6.25 cfm 25 cfm Front C No 5in Dynabrade 47821 25H839 
2in 18,000 RPM 0.3 һр Locking, TR Style Yin Фіп 18.55 сїт 18.55 cfm Rear ARG No 12 in Dynabrade DS32 703N77 
18,000 RPM 0.33 hp TR Style — 3-24 5 cfm 20 cfm Rear C No 4%in Dynabrade 52590 25H921 
20,000 RPM 0.4 hp Locking —  W'-20 5 cfm 20 cfm Rear C No 9%in Dynabrade 51232 13F687 
20,000 RPM 0.4 hp Locking —  W-20 6.25 cfm 25 cfm Front CRG No 5in Dynabrade 47822 25H840 
20,000 RPM 0.4 hp Locking —  W'-20 5.25 cfm 27 cfm Rear C No 6 in Dynabrade 48542 25H853 
20,000 RPM 0.4 hp Locking —  W-20 6.75 cfm 27 cfm Rear C No  735$in Dynabrade 48522 25H850 
3 in, 5 in 12,000 RPM 0.5 hp — -- 324 5.5 cfm 22 cfm Rear A No Тіп Chicago Pneumatic CP3070-120G 22Р494 
14,000 RPM 0.5hp Locking, TR Style йіп ‘in 26.78 сіт 26.78 сіт Rear ARG No 12 in Dynabrade DS53 703N78 
15,000 RPM 0.4 hp TR Style —  W-20 5.25 cfm 21 cfm Rear C No 10%іп Dynabrade 50561 25H865 
15,000 RPM 0.4 hp Locking —  W-20 5.25 cfm 21 cfm Rear C No 7 % in Dynabrade 48531 25H851 
3in 15,000 RPM 0.7 hp Locking — 98-24 8 cfm 32 cfm Rear C No 8 іп Dynabrade 52413 25H907 
18,000 RPM 0.7 hp Locking — 98-24 10.25 cfm 41 сіт Rear C No 8¥in Dynabrade 54400 13F683 
20,000 RPM 0.4 hp Locking —  W-20 5.25 cfm 21 cfm Rear C No 7% in Dynabrade 48532 25H852 
20,000 RPM 0.7 hp Locking — 938-24 8.75 cfm 35 cfm Rear C No 8 s in Dynabrade 52415 25H908 
8,000 RPM 0.7hp Metal Assembly — “ІІ 7.5 cfm 30 cfm Rear C No 6% in Dynabrade 50320 25H860 
4%into5in 9,000 RPM 1һр Thermoplastic — 99-1 9.75 cfm 39 cfm Rear C No 11 ‘cin Dynabrade 52562 25H918 
11,000 RPM 1hp Thermoplastic — “Т 10.25 сїт 41 cfm Rear C No 11 s6 in Dynabrade 52561 25H917 
4 V» in 12,000 RPM 1.3 hp Rubber —  9&-11 10.75 сїт 43сіт Rotational R No 10 in Dynabrade 52634 13F659 
Sin, біп, 8in 3,100 RPM 0.7 hp — —  Ye-11 10.25 cfm 41 cfm Rear C Yes 13 in Dynabrade 51476 25H882 
5in 12,000 RPM 1.3 hp = =_= 10.75 cfm 43 cfm Rotational C No 10 in Dynabrade 52635 25Н923 
12,000 RPM 1.3 hp Rubber — 3*1 10.75 cim 43 cfm Side R No 10 in Dynabrade 52596 13F688 
6,000 RPM 1 hp Thermoplastic -- “ІП 10 cfm 40 сіт Rear C No 111И/іп Dynabrade 52563 25H919 
6,000 RPM 1.3 hp Rubber — W- 10 cfm 40cfm Rotational R No 10 in Dynabrade 52657 13F660 
Тіп 6,000 RPM 1.3 hp Rubber — 11 10 cfm 40сіт Rotational R No 14%іп Dynabrade 52597 13F689 
7,200 АРМ 1.3 hp Rubber — 3*1 10 cfm 40 cfm Side C No 10 in Dynabrade 52802 25H936 
8,500 RPM 1.3 hp Thermoplastic — “ІП 10 cfm 40 cfm Rotational C No 10 in Dynabrade 53868 25H951 
5 8,500 RPM 2.3hp Ноок-апа-Соор %in 56-11 10 cfm 42 cfm Rear C Yes Qin Chicago Pneumatic CP3650-085AB 208099 
traight Line 
RAN x8in 2,400 RPM_0.3hp Vinyl or Hook == 4.5 cfm 18 cfm Rear R No 8in Dynabrade 57400 25H964 
os AU іп 5,000ВРМ — Clip — — 8.5 cím 10.7 cfm Rear A Yes 16 іп Chicago Pneumatic — CP7268 116927 
ertical 
4in 11,000 RPM 0.7 hp Locking — 8-24 8 cfm 32 cfm Rear R No 6%in Dynabrade 50324 25H861 
4 іп 11,000 RPM 0.7hp Metal Assembly - %"-11 8 cfm 32 сіт Rear R No 6 %in Dynabrade 50321 13F679 
Тіп 6,000 RPM 0.8 hp — Yin 56-11 5.5 cfm 22 cfm Side M No 6%in Ingersoll Rand 7S60L 3Y504 


t Avg. cfm is based on a 1-min. run time. ** A = Aluminum, ARG = Aluminum with Rubber Grip, С = Composite, CRG = Composite with Rubber Grip, M = Metal, R = Rubber. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2509 


PNEUMATICS Scan. Order. Done. =; 
Sanders Details on page A1. 


110997 | 1TDH6 21АС02 


11Х733 


Pneumatic Industrial-Duty Belt Sanders =Ø Çhicago ic (В) ingersou nang БРЕНДІНЕ 
Note: See page 2364 for abrasive belts. For contact arm assemblies and tune up kits, go to Grainger.com®. 
Average CFM@ CFM@ Overall Mfr. Item 
Sand Belt Size Free Speed 15-sec. Run Time Full Loadt Exhaust Type Includes Length Brand Model No. 
anders 
іо ^in Wx24inL 20,000 RPM 7.75 сіт 31 cfm Front Mfg. Model 11218 Contact Arm 14 іп Dynabrade 14000 11X731 
Vétoéin Wx12inL 25,000 RPM 5 cfm 20 сіт Front and Rear Mfg. Model 15026 Contact Arm, Mig. 1134in — Dynabrade 15003 11X737 
Үд їо іп Мх18іпі 20,000 RPM 7 cfm 28 cfm Front Mfg. Model 11206 Contact Arm 14 VÀ in Dynabrade 40320 11X733 
Vato З іп Wx 20% inL 20,000 RPM 7 cfm 28 cfm Front Mfg. Model 11287 Contact Arm 14% in Dynabrade 40326 11X735 
3&inWx13inL 22,000 RPM 14 cfm 28 cfm Rear — 12 in роса. CP9779 11997 
іп Мх 12 іп 12.000 RPM 4.75 сіт 19 cfm Rear = 10%їп _ Ingersoll Rand __G1A120RS812  1TDH6 
ФіпМ/х24іпі 20,000 АРМ 10.8 сіт 21.6 cfm Rear — 1536in райо CP5080-4200D24 22Р496 
winWxiginn 20000АРМ 10.8 сіт 21.6 сіт Rear — 13 % in ponicagg | CP5080-4200H18 22Р497 
20,000 RPM 7 сіт 28 сіт Front Mfg. Model 11203 Contact Arm 14 V in Dynabrade 40335 25H829 
YinWx12inL 26,000 RPM 8.9 сіт 17.8 cfm Rear — ii3éin — praeda. 0Р5080-3260012 22Р495 
iinWx1i8inL 22,000 ВРМ 13.55 сіт 27.1 сіт Rear - 1336 in REN CP5080-5220H18 22P512 
Kits 
іо ^in Wx24inL 20,000 RPM 7.75 cfm 31 cfm Front (5) Contact Arms, assortment of Abrasive Belts, Case 14 % in Dynabrade 14010 11X732 
i i (2) Wrenches, (3) Contact Arms, (3) Platen Pads, (8) i 
Ysto%inWxi8inL 20,000 RPM 7 cfm 28 cfm Front Abrasive Belts, 1 in Collet For Die Grinder Use, Case 14 Жіп Dynabrade 40321 11X734 
winWx18inL  20,000RPM  — 89cm 21.6 cfm Rear (1) Hex Key, (3) Contact Arms, (5) Belts isin и, СР080 | z2psti 
(2) Surface Prep Belt, 3mm Hex Key, i А 
ТОРЕ 20,000 RPM 4.2 сіт 24 сіт Rear Grinding Belt #120, Grinding Belt #60 1236 in Speedaire 21AC03 21AC03 
26,000RPM 44сіт 17.8 cfm Rear (1) Hex Key, (3) Contact Arms, (5) Belts 11%in pehicago СР5080  22P510 
| А 4mm Hex Key, Grinding Belt #60 , 1 ; 
Зд іп Wx 18 in 18,000 RPM 4.5 cfm 12.5 cfm Rear Grinding Belt #80, Handle 15 % in Speedaire 21AC02 21AC02 
t Avg. cfm is based оп a 1-тіп. run time. 
CFM 
Pad Pad Face Orbit Free @ Full Overall Mfr. Item 
HP Size Type Dia. Speed Loadt Length Brand Model No. 
peated лара он (DA) 
elf Generating Vacuum 
0.25 h 6 PSA Mein 12,000 ВРМ 17сіт 92%4іп Ingersoll Rand 311A 62563 
69 1р gr PSA ain 825 RPM 16сіт 7%cin Ingersoll Rand 328B 4Y368 
0.3 n 6" РЅА віп 10,000 АРМ 18 сіп 4%in Chicago Pneumatic СР870 11С967 
Light uty Mini Kit н 3 ] Е 
0.2 hp 2" and 3" Hook-and-Loop %2in 15,000RPM 21 cfm 5 #%ain Chicago Pneumatic —— CP7200S 110917 
5 3' Hook-and-Loop sin 15,000 RPM 14.7 сїт 18 %oin Ingersoll Rand 3128XPA 127594 
Francine ital Sanders 
entral Vacuum 
11C903 0.25hp 5 PSA Yein 12,000RPM 14сіт 7 іп Dynabrade 59024 13F635 
0.26 5" Р5А Asin 12,000rpm 160 7%in Dynabrade 69024 13F639 
0.28hp  5' PSA Yiein 12,000 АРМ 18сіт 7 йіп Dynabrade 56819 13F643 
0.3 hp 6 PSA Hein 12,000RPM 16сіт 8 6 in Chicago Pneumatic —CP7255CV 116923 
Nonvacuum 
0.08 һр 1%" Locking Asin 7,500 RPM 6сіт 5in Dynabrade 57502 25H968 
күйі Р5А Asin 12,000 АРМ 15.8cfm Тіп Ingersoll Rand RS23B-PLV-1 3YY27 
5: PSA Увїп 12,000RPM 15.8cfm  7in Ingersoll Rand R025B-PSV-1 3JF08 * 
13F632 02h 5 PSA 382 іп 12,000RPM 15.8cfm Тіп Ingersoll Rand R025B-PSV-2 3YY25 
e 1р 5 PSA Asin 12,000RPM 16сіт 6%віп Chicago Pneumatic CP3511 116903 
6 PSA Asin 12,000 RPM 15.8 cfm 7 іп Ingersoll Rand R026B-PSV-1 3JF13 * 
6 PSA Y» in 12,000RPM 15.8cfm 7 in Ingersoll Rand R026B-PSV-2 ЗҮҮ26 
5 PSA Asin 12,000RPM 14сіт 6 %in Dynabrade 59020 13F632 
0.25 h DE Vinyl тіп 12,000RPM 14сіт 6 іп Dynabrade 59035 25J005 
21ACO1 Ve Np De PSA Win 12,000RPM 14cfm 6 in Dynabrade 59005 25Н994 
T Н 6 PSA Asin 12,000RPM 14сіт Тіп Dynabrade 59025 13F633 
Chicago 0.26 6 PSA ein 12,000rpm — 16.0 7 in Dynabrade 69025 13F637 
б Pneumatic 026hp 5 PSA sin 12,000RPM 16cfm 672 іп Dynabrade 69020 13F636 
DYNABHADE 5 PSA Ўв іп 12,000RPM 18 сіт 6 № іп Dynabrade 56815 13F640 
á 0.28hp  5' Vinyl Yin 12,000RPM 18сіп 6 in Dynabrade 56850 25H957 
GP ingersoi ana  SPEEDAIRE 6 PSA — Xin 12000 RPM 18 ст — 7 Dynabrade 56826 — 13F641 
5 PSA Ysin 10,000RPM 18.5cfm Тіп Ingersoll Rand R035A-PSV  3JF18 * 
= = 03h 6" PSA Wain 12,000RPM 16сіт 7%віп Chicago Pneumatic — CP7225 110920 
Pneumatic Random Orbital and LEN: PSA Asin 12,000RPM 16сіт 7 %sin Chicago Pneumatic СР7255 110922 
2 6' Hook-and-Loop sin 12,000 RPM 16сіт 7 vis in Chicago Pneumatic — CP7255E 110924 
s m AC x І 
беагей Dual-Action Sanders 0.45 hp ae " Hook and-Loop %6in 12,000RPM 23сіт 11 йв in Dynabrade 58435 13Е648 
к = XT in VinylorHook  ?&" 10,000 АРМ 16сіт 7 Жіп Dynabrade 57810 25H971 
= Vinyl pad face . Nonvacuum, Palm 
= 346" orbit, except 3YY25, and 3YY26 have 3?" orbit 0.3 hp 6 Р5А jin 10,000 RPM 18.5cfm 7 іп ngersoll Rand Н036А-Р5У 3/24 * 
Self Generating Vacuum z 
ared Dual Action (DA)—Dual-action motion pad 0.2 hp 5 PSA Jin 12,000RPM 15.8cfm Тіп ngersoll Rand —— RO25B-VLV-1 3JF09 
Ge red ua қ ( ) : ii p 0.25hp  5' PSA Asin 12,000RPM 14cfm 8 Win Dynabrade 59023 13F634 
provides swirl-free finishes. Come with a 6" foam-backed 0.28hp 5 PSA %sin 12,000RPM 18 сіт 8 %in Dynabrade 56818: 13F642 
Vu 
pad that accepts PSA sandpaper. SV X PSA — 8000RPM 12cim Qin ngersoll Rand 312A 51461 
634 
Mfr. Item 0.3 һр 398 x ; ; i 
. For Use With _ i Brand Model No. gy" Foam Rubber S42in 8,000RPM 17.6cfm 7 ¥%in Speedaire 21AC01 21АС01 
Tune Up Kits, include Bearings 0-Rings, Muffler 6" PSA Mein 12,000RPM 16сіт 9 «іп Chicago Pneumatic — CP7255SV 117511 
Components, Rotor and Vane Set Vacuum Ready 
56815, 56818, 56819, 56826 Dynabrade 960024 13Ғ716 5 PSA Asin 12,000RPM 15.5cfm  7in ngersoll Rand 4151-5 5RAE9 
13F636, 13F637, 13F638, 13F639 Dynabrade 96600 13Ғ717 0.2 hp 6" РЅА Mein 12,000 АРМ 15.5 сіт Тіп пдегѕо Rand 4151 1ММ30 
13F632, 13F633, 13F634, 13Ғ635 Dynabrade 96510 13Е718 б Р5А — 12,000 RPM_15.5 cfm 72/4 in ngersoll Rand 4152 454254 
* Nonvacuum sanders use PSA (pressure sensitive adhesive) sandpaper. 0.26 5 PSA Ye in 12000rm 16.08 in ynabrade 69021 13F638 
See Index under "Sandpaper, PSA Disc." ¢ Avg. cfm is based on 1-min. 0.3 hp —2 PSA ein 10,000 RPM 18.5 сіт  7in ngersol Rand ^ RO35A-CSV —3JF15 
run time. : 6" PSA Ysin 10,000 RPM 18.5 cfm 7 % іп ngersoll Rand R036A-CSV — 3JF21 
2510 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Engraving Pens, Cut Off Tools, Air Saws & Shears 
Wheel Max. Item 
Dia. HP Speed Air Inlet Kit Contents Brand No. 
Compact Right Angle Mount 
edium Duty 
2%in 0.6 16,000RPM Ут FNPT 1) Bare Too Cleco 60UP22 
4in 09 18,000RPM іп FNPT 1) Ваге То0 Cleco 60UP23 Compact 
Standard Reach Parallel Mount d кеше 
сауу Duty Standard Reach 
3in 0.5 20,000 АРМ У in MNPT 1) Bare Too Dynabrade 25H909 2 қ 
4in 07 20000RPM Үгіт МАРТ 1) Bare Too Dynabrade — 25Н911 Cleco Perpendicular Mount 
Lana Reach Perpendicular Mount 48MA05 
ight Duty 
3in 0.5 20,000RPM iin FNPT 1) Bare Too! Speedaire 48МА05 Ғы 
ЖЕЛІ р Шы 20,000 RPM “іп ҒМРТ (1) Bare Tool, (8) Cut-Off Wheels Speedaire 48МА06 румдвядр ЭБЕ 
edium Duty 
27&in 0.5 20,000RPM vain FNPT 1) Bare Too Ingersoll Rand 4Ү366 (ШН) Chicago .. Extended Reach 
2%in 05 20.000 RPM Yin FNPT 1) Bare Тоо Chicago Preumatic_36WC86 АН ngersol rana Pneumatic Parallel Mount 
2%in 0.55 22,000RPM И іп FNPT 1) Bare Too hicago Pneumatic 110969 = 
al pA RPM Van FNPT_ (1) Bare Toots. (1) Cutting Wheel Speetaire АМ Pneumatic Cut-Off Tools 380/633 
andard Reach Right Angle Mount ? ] Қ Я 
Heavy Duty — Compact tools rotate abrasive discs the cutting edge at a right angle to 
2%in 0.4 12,000RPM У іп FNPT (1) Bare Tool, (1) Cut-Off Wheel Speedaire 45YY23 
$n —04 — 4500 RPM Yen FNPT (1s Bare Tool (1, Cut Oft Wheel —Speedare дүү OF Wheels to cut metal and other — the body. 
jm 04- TENOREM nN 1) Bare Too Dynabrade 25812 materials. Equipped with a wheel ^ Parallel mount tools position 
In ЗІП аге 100 ynabrade j | 
4in 07 15000RPM Jin MNP 1) Bare Too D/nabrade — zHgip 04810 to deflect sparks, debris, and wheels below the tool head with 
Extended Reach Parallel Mount shattered wheel fragments away һе cutting edge extending inline 
edium Duty В 
ain 000 АРМ А FNPT (1) Bare Tool (5) Cutting Discs Chicago Pneumatic sewcsg fom the user. with the tool body to make cuts 
Heavy Duty I ILE - -— ims Standard reach tools have a 6" — from the front or side of the tool. 
In 5 * 4 |n аге 100 ynabrade и " " 
4in 07 17,000RPM іп FNPT 1) Bare Too Speedaire — 21Ac0s 10 11" reach and allow fora one- ^ Perpendicular mount tools 
ag aed Perpendicular Mount handed grip to control the tool. position wheels at the front of 
сауу Du А А 
3 d ү, 18.000 RPM 5 in MNP 1) Bare Too Dynabrade 13ғ685 Extended reach tools can reach the tool with the cutting edge set 
4in 1 18,000 RPM 36 in MNP 1) Bare Тоо! Dynabrade 13F684 n i ы | 
tte a mon ы. 
edium Duty . А 
П TAI М wae 
mappy 0000 Anet 1) Bare Too Dynabrade  703N81. Right angle mount tools position Note: For cut-off wheels go to Grainger.com 
5іп 13 12,000 АРМ “іп MNP 1) Bare Too Dynabrade 200698 wheels on the side of the tool with and search for "cut-off wheels" 


Engraving Pens and Reciprocating Filer Tools 222242 @ ссе, noso gy 


= Required psi: 90 Speedaire—Offer fine-point stylus for precise Ingersoll Rand—Feature zoom throttle 


a Air inlet: 4" NPT engraving and cushion finger grip for comfort. and variable speed. 
СЕМ @ Min. Hose Mfr. Item 
Full Load* Hose Size Length Includes Brand Model No. 
fene re tty Engraving Pens in Speedaire 21АС06 21AC06 
16 = 
1.7 cfm Yin 79 in — Chicago Pneumatic CP9160 110986 
Industrial-Duty Engraving Pen Kits 
н ; 1 Carry Case, 2 Air Filter Assembly, 3 Stylus - Carbide Tipped, Writing and Engraving, ; А ғ 
мт “еп 96 Js in Bore, 4 Anvils, 5 Flat Chisels, 6 Chisel Blanks, 7 Round Nose Chisel, Air Hose Chicago Pneumatic — CPS361-1 110992 
А 2.5 сїт va in 66 in Flexible Hose, Molded Plastic Case, Three Assorted Styluses Ingersoll Rand EP50K 3Y478 
ndustrial-Duty Engraving Pens 
1.1 cfm 3л in 96 in — Chicago Pneumatic CP9361 116991 
1.5 cfm Yin 6in 6 ft Hose, Medium Point Tip Ingersoll Rand 8315 49U011 
2.5 сїт Тр in — — Ingersoll Rand EP50 3Y479 
Reciprocating Filer Tool mm А ане 
4 сіт Ms in — Air Line Swivels, In-Line Filter, One Touch On and Off Button, Wrench Dynabrade 10843 13F650 t 
Reciprocating Filer Tool Kit 410991 
i Air Line Swivels, DynaPen, In-Line Filter, One Touch On and Off Button, 
Aem %e in m Scribe Point, Chisel and Wrench, Swiss Pattern Files, Wrench Dynabrade 10850 13F651 
* Avg. cfm is based on a 1-min. run time. 
Qt -— ғ E! А 
E = таана р е 4 = Chicago (ic ІН) Ingersoll Rand p. сам 
= › d 
- APEERE: Xn KING ^ uou 
Nibbler 
11C964 


Pneumatic Reciprocating Saws 


Make straight and curved cuts in sheet metal, aluminum, plastic, and other materials. 


Chicago _ Malte. < SPEEDAIRE ` UD ngerso Rand 2 


Pneumatic 


шшш; Can access small spaces and offer one-handed operation. 
Pneumatic Nibblers & Shears Note: For replacement blades go to Grainger.com and search for "air-powered reciprocating saw blades" 
5 қ RS r Max. 
Commonly used to cut panels, ducts, ribbed roofing, and siding in mechani- | Strokes Stroke Air Air Item 
cal, electrical, plumbing, HVAC, metalworking, and automotive applications. AA Pressure Air Inlet_Consumption Includes No. 
Shears move a pivoting blade against a fixed blade to make straight or General Duty 
curved cuts. Pistol grip handle 10,000 %in 90psi “inNPT бст (5) 181 Blades, (5) 24Т Blades, 140055 
urved cuts. Fistor grip : ' ш (5) 32T Blades, Case 
Nibblers punch a series of small holes to cut flat, corrugated, or uneven 10,000 %in 90psi ИіМРТ бст E 116955 
10,000 %in 90psi YinNPT бот (1) 187 Blade, (1) 287 Blade, (17327 |6054 
sheet metal. , Blade, Adjustable Guard Guide 
Max. Ingersoll Rand 
© Strokes General Duty " 
Primary Material Capacity per Air Item A А А (2) Нех Wrenches, (6) High Speed 
Application Steel Minute Air Inlet Consumption Brand No. 9,500 Yin 90р] Yin NPT Тот Steel Cutting Blades, Manuals 232007 
Air-Powered Shears ; ; ; (2) Hex Wrenches, (6) High Speed 
Aluminum; Steel; Tin 18 ga 2,400 i4inFNPT  15.5cfm Chicago Pneumatic 110951 10,000 %in 90рві % in NPT 9 cfm Steel Cutting Blades, Manuals 6М/381 
Asphalt Shingles 0.5 in — іп NPT 4 cfm Malco SKNU4 Speedaire 
heet Metal 18 да 2,000 '4inNPT 16сіт Speedaire 21АС07 General Duty 
Steel 18 ga — іп МРТ 4 cfm Malco 5KNU2 9.000 Yein 90psi YinFNPT 8сіт 24T Blade, 2mm Hex Key, 4mm Hex Key 21AC08 
Steel 20ga 4,200 Y4inFNPT 21сіт Ingersoll Rand 5КВ22 10,000 Yein 90psi ў іт FNPT 10сіт 24T Blade, 2mm Hex Key, 4mm Hex Key 21AC09 
Air-Powered ШЕШЕН торе ип чї m " и Industrial Duty ТЕТ Saw Blade-247 Saw Blad 
= ga 75 emale cfm icago Pneumatic 4 A DUM aw Blade, aw Blade, 
18ga 2600 Female 16 cfm Speedaire — 21AC15 7500 віп Opsi V4inFNPT — 1cfm 32T Saw Blade, Hex Wrench 100241 
Air-Powered Nibblers with Bottom Lever Viking Air Tools 
— 18ga 4,200 Female 17 cfm Ingersoll Rand . BMRY1 General Duty 
== 18 да 2.600 Male 21.2 cfm Speedaire 3CRJ8 5,000 Yein 90рѕі Yin NPT 4 cfm (2) Blades, (5) Files, Mfr. No.VT7500 — 29CK39 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. = 
Scalers & Hammers Details on page A1. 


In-Line Stroke Blows Air Mfr. Item 
Needle Scaler Я : Length per Minute Air Inlet — Kit Contents Consumption — Brand Model No. 
36WC22 Pistol-Grip Medium Duty (ay Bare Тоб 
Chisel Scal ' i 
А Я соды 1 еіп 4,800 рт 7 ЕМРТ ` (1) Chisel, 16 сіт 0110400 Сруч20 110012 
© Chicago | С маногронег SREEDAIRE (19) Needles 
E (1) Bare Tool, 
= : " 19441 14" күрт (19) 7 in Needles, ; 
CE „о-о rand Cleco 11%ain 4,600 bpm 1⁄4" FN (9) Chisels, (38) 10 cfm Speedaire 121732 12V732 
in Needles 
Pn m ti N di & Chi | S І 175 in 4,600 bpm Y4FNPT (Т) Bare Too i3cfm ^  Speedaire ЗААН/ ЗААН7 
eu a Ic ee e ise ca ers Heavy Duty (iy Bare Too chicago  CPO456 
= See page 2514 for Chisels Tin 4,300 bpm Y МРТ (10) Needles 100fM рпеџтайс Lesar 36WC64 
Stroke Blows Air Mfr. Item | ne 1) Bare Tool, Ingersoll 
Length per Minute AirInlet — KitContents Consumption Brand ^ Model Юю. 1%ein 4,000 bpm У" FNPT (19) 7 in Needles, 13 cfm Rand 18281 3Ү591 
In-Line Needle Scalers ——— (38) 5 in Needles 
Medium Duty z 
; " 1) Bare Tool, Chicago Medium Duty 
Zell: башт AC PNE (19) Nes біт pneumatic BIMV  38WCZ2 Vin 2400bpm Ye" FNPT (1) Bare Tool Бот „00% BigBV — 38WC21 
1 "E are Tool, Master | 
Asin 4,200 bpm У" FNP Yo) Needles 16 cfm Power МР5187 240747 T%ain 4,600 bpm v4" FNPT (1) Bare Too 16 cfm Cleco —— Bi-C-LT 240735 
% in 6,000 bpm У“ FNP Voy Needles i2cfm  Speedaire 45ҮҮ25 45ҮҮ25 1% in 2200bpm "FNPT (1) Bare Tool бот 219900 в20 — 38WC7A 
Tsin 4,000bpm 94 FNP d Bare Тоо 92сіт 5 sedato ЗАА/2 —3AAJ2 Heavy Duty Ingersoll 
1 "E are Tool, icago i 14" FNP 
1%6in 4,000bpm М" FNP (12) Needles 4ст ^ preumatic CP7115  33E884 sin 5,500 bpm У" ЕМ (1) Bare Тоо 12 cfm Rand 1721 3Y594 
Heavy Duty — — 1%sin 4,000bpm 1⁄4" FNPT (1) Ваге Too 13 cfm Ingersoll 182L 3Ү590 
Mein 5,500 bpm YA" FNPT (419) Needies _ 12cfm Rang  '72LNAT 3Y893 1%sin 4,600 bpm % ЕМРТ (1) Bare Too 10 сіт 0018200  Cpg356 110980 
iin 4.300 Бот w'rNPT (1) Bare Tool, 14 cfm Chicago (СР0456- 36WC65 _ 255 Pneumatic 
i (1 9) Needles Pneumatic LASAN Fistol-Grip Chisel Scalers 
1%ein 4,000 bpm У ЕМРТ (i) Bare Tool, узт — Ingersoll воі МАТ 3Y589 иту - ; 
(1з) Needles Rand Asin 2,400 bpm W'FNPT (1) Bare Too 4 cfm гар B18BV  36WC23 
1 Yin 4,600 bpm Уе ЕМРТ (f) Bare Tool ост 000200 (ро356М5 110990 - - Chicago. 
\ } eedles EE ic Yin 3,000 брт W'FNPT (1) Bare Too! 4cfm  Preumatig B19BV 36Ш/С25 
196in 3,000bpm 14" FNP V) Needles бет (ОШО — gio — 42NYOT Heavy Duty 
Piste el ae ae nT 1%їп 2,200 bpm У" FNP ШЕҢ Вст Ingersoll 80рс-С5 ЗҮҮ2З 
ight Duty 
1%sin 3,700 bpm %FNPT (1) Bare Too! 4.5 сіт  Speedaire ЗААН9 ЗААН i "F (1) Bare Tool, Ingersoll Е 
Medium Duty А (1) p 1%in 3,000bpm У" FNP (1) Chisel 6 cfm Bang 170Р6-65 3YY22 
i "E (1) Bare Tool, Chicago Needle Needle No. of Item 
Asin 2,00bpm У" FNP (19) Needles Acim Pneumatic BiBMV 36WC24 Diameter Length Material Needles For Use With Mfr. Model Number Brand No. 
%in 3,000bpm У" ENP (1) Bare Tool, 4 cfm Chicago Bi9MV 36WC26 Scaler Needle Sets 
(28) Needles neumatic Non-Sparking No 
LIEU LELA SC NEUCE S WIDE Bin Su ЮА Wiestwand..-AMHEA 
2 56 іп 2,500bpm 74 FNP 1) Bare Too 10 cfm Speedaire — 12V730 12/730 Sin Steel 28 CP7115 Speedaire 45М643 
2% in 3,000 bpm 4 FNP 1) Bare Too 11 cfm Speedaire 3AAH8 ЗААН8 1 in Тіп Stee 19 ACL-054 Westward 4МНҒЗ 
Heavy Duty Тіп Se 19 172K1, 172L, 182K1, 182L Ingersoll Rand 22XF07 
i "E (1) Bare Tool, Ingersoll Тіп ее 19 125, 125-А Ingersoll Rand 22XF49 
1¥in 2,200bpm %4" FNPT (2) Needles 900 Band _ 18078 ЗҮҮ21 in Sed 19 125, CP7120, CP7125 peedaire — 45M638 
М ер (1) Bare Tool, Ingersoll 7in ее 19 ВС5620 Speedaire 45М642 
1%in 3,0000рт %'FNPT (9) Needles 6cfm Вапа 17098 ЗҮҮ20 ama ИЗ мыр л 11912, 12V732, ЗААН, reste. MEE 
Fistol-Grip Needle & Chisel Scalers — mn ЗААН8, ЗААН9, 3AAJ2, AAH7 p 
eavy Duty jon-Sparking Yes 
(1) Bare Tool, Sin Тіп Stainless 5% B15M, CP7125 Chicago ^ 44GP71 
214in 3,000bpm У" FNP (Ства OY 24cím Speedaire 45ҮҮ26  45YY26 5 fel Pneumatic 
Needles Sin Copper 19 172LNA1, 182LNA1 Ingersoll Rand 463D44 
рнини Scalers » Тіп Stainless 12 B15M, CP0951 RU 24KN29 
r E (1) Bare Tool, A Hn ;, Stainless B16M, B16MV, B18M, B18MV, Chicago 
1 75 іп 4,600 bpm М" FNP 18 Chisel 13 cfm Speedaire 3AAH6 3AAH6 7in Stee 19 CP0456, CP7120, CP7125, CP9356 Pneumatic 24KN95 
i "E are Tool, ; i B16M, B16MV, B18M, B18MV, hicago 
175 іп 4,800 bpm 1⁄4" FNP’ (19) Needles 12.4 сіт ^ Speedaire — 3AAJ1 3AAJ1 Тіп Stee 19 CP0456, CP7120, CP7125, P9356 Pneumatic 41GP77 
« Chicago 
(FD „о rana APEEDAIRE Pneumatic 
Air-Powered Hammers & Kits 
» Round shank 110911 3JD19 
= Round compatible collar shape ә 
= 1⁄4" Air inlet , 
= See page 2514 for Chisels Shank Stroke Blows Air ' Нет 
Shank Stroke Blows per Air Item Size — Length per Minute Consumption Kit Contents Brand No. 
Size Length Minute Consumption Brand No. Air Hammer Kit 
Air Hammer Medium Duty y c 
ledium Duty (1) Bare Tool, (1) Blade Straight Chisel, 
1%in 5,000bpm 14сіт ngersoll Rand 20CK95 1%in 5,000 bpm 14 cfm (1) Cutting Chisel, (1) Edging Tool, (1) Ingersoll Rand 20CK96 
2 іп 3,000bpm 15сіт ngersoll Rand 227750 Punch Chisel, (1) Tail Pipe Cutter 
2.800bpm — 5.4 cfm  Speedaire | 12/729 (1) Bare Tool, (1) Flat Blade Chisel, (1) Punch Chisel, 
3,000bpm ^ 25cfm Chicago Pneumatic 11C911 2%in 3,000 bpm 15 cfm (1) Claw Ripper-Edging Tool, (1) Single Blade Cutter, Ingersoll Rand 3JD19 
2%іп 3,200 bpm 7 cfm Speedaire 21AC11 (1) Kwik Cutter, (1) Vee-Chisel-Spot Welder Breaker 
0.401 in 3,200 bpm 7 cfm . Speedaire | 21AC14 (1) Bare Tool , (1) Flat Chisel, e apered Punch, Chicago 
` 3,200bpm 14сіт Chicago Pneumatic 110910 3,000 bpm 25 cfm (1) Spot Weld Splitter, (1) Single Blade Panel Cutter, 90 36WC30 
3,500 bpm 15сіт ngersoll Rand _ 62559 (1) Edging Chisel, (1) Quick Change Retainer Pneumatic 
"mE ШІП ЕСІП Одо Tae matie TIT]. 0401!" > 56 in 3200bpm 14cfm (1) Bare Tool, (4) Chisels, (1) Posi-Lock Retainer  pehicago 36468 
2.000 bpm 14сіт ngersoll Rand 127586 (1) Bare Tool, (1) Blade Straight Chisel, 
. Ain 1,725 bpm 11 cfm Ingersoll Rand 127587 3,500 bpm 15 cfm (1) Cutting Chisel (1) Edging Tool, (1) Ingersoll Rand 20CK97 
9498 n in 1,800 bpm  12cfm Chicago Pneumatic 110915 n Punch Chisel, a Tai Pipe Gutter 
сауу Duty are Tool, (1) Flat Chisel, (1) Cutting Chisel, 
2%in 3,000bpm 15сіт ngersoll Rand — 3Y517 : 2000bpm — 14cím (1) Edging Tool, (1) Punch, dni Pipe Cutter Ingersoll Rand АШ 
Ег іп 3.930 bpm E cfm ngerso | Rand a 3%in 2,300 bpm 4 cfm (1) Bare Tool, (4) Chisels $ TENE 12V728 
in 2,100 bpm cfm ngersoll Rand ; ; icago 
0401 in 2:100 bpm 8 cfm Speedaire 21AC13 2,300 bpm 25 cfm (1) Bare Tool, (4) Chisels, (1) Retainer Pneumatic 110914 
зїп 2,300bpm 25 сіт Chicago Pneumatic 36WC69 Heavy Duty 
2,530 bpm 24 cfm ngersoll Rand 237003 ;, 2%in 3,530 bpm 24 сіт (1) Bare Tool, (1) Quick Change Retainer, (5) Chisels Ingersoll Rand 232006 
0.401 in 
4in 1,725 bpm 13 cfm ngersoll Rand 3Y496 Е 3%in 2,530 bpm 24 cfm (1) Bare Tool, (1) Quick Change Retainer, (5) Chisels Ingersoll Rand 232004 
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PNEUMATICS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Hammers, Diggers, Breakers & Tampers 
Chipping Hammers GIP оока  SEEEDAIRE 

= Required psi: 90 two-handed operation to maintain control and have a switch 

= See page 2514 for chisels on the handle for starting and stopping the tool. Suitable for 

Heavy-duty, air-powered chipping hammers strike chisels cleaning off heavy slag and buildup, chipping away adhered 

against surfaces for heavy material removal and light demo- layers, prying apart fused materials, and breaking down 12V727 


lition using bits with 0.580” or 0.680” round or hex shank. assembled components. 


Tools have a long barrel that allows a longer stroke length Note: Be sure that the chisel is held securely against the work surface and 
and more driving power than air hammers. They require is never allowed to "free fire" or allow the chisel to strike the retainer. This 
practice could damage the retainer and break the barrel. 
Shank Stroke Compatible Item 
Size Length Blows per Minute Shank Shape Collar Shape Air Inlet Size — Air Consumption Brand No. 
2 in 2,300 bpm Hex Ova 36 in FNP 28 cfm ngersoll Rand 3Y574 
2 in 2,300 bpm Hex Round ¥% in FNPT 28 cfm ngersoll Rand 469741 21АС16 
0.58 in 3in 1,725 bpm Hex Ova 36 in FNP 29 cfm ngersoll Rand 3Y571 
* 3% in 2,400 bpm Round Oval 36 in FNP 10.8 cfm Speedaire 12V727 
4in 1,480 bpm Hex Ova 36 in FNP 29 cfm ngersoll Rand 3Y546 
4in 1,480 bpm Hex Round 36 in FNP 29 cfm ngersoll Rand 469T45 
Tin 2,100 bpm Round Oval 36 in FNP 23.5 cfm Speedaire 21AC16 
1in 2,500 bpm Round Oval 36 in FNP 28 cfm ngersoll Rand 469T39 
2 in 2,200 bpm Round Ova % in FNP 28 cfm ngersoll Rand 4KR81 м i 
2in 2,300 bpm Round Oval 36 in FNP 28 cfm ngersoll Rand 42260 | 
2 in 2,300 bpm Round Round 36 in FNP 28 cfm ngersoll Rand 3Y445 | 
0.68 in 2in 2,400 bpm Round Ova 36 in FNP 10.2 cfm Speedaire 12V726 1 
* 3 in 1,725 bpm Round Ova 36 in FNP 29 cfm ngersoll Rand 62571 
3 in 1,725 bpm Round Round 36 in FNP 29 cfm ngersoll Rand 3Y443 469T43 | 
3in 2.300 bpm Round Oval 36 in FNP 23.5 cfm Speedaire 48MA10 
4in 1,480 bpm Round Ova % in FNP 29 cfm ngersoll Rand 3Y545 E 
4in 1,480 bpm Round Round эв in FNPT 29 сїт ngersoll Rand 3Ү441 
4in 1,600 bpm Round Oval 7 in FNP 34 сіт ngersoll Rand 469743 
= H Chicago 
Riveting Hammers ORU ноетоната 
= See page 2514 for chisels hold the tool steady in a range of positions on vertical and 
Tools are air-powered and use chisel bits with a round horizontal surfaces. Have a trigger switch on the grip for 
shank to set rivets for assembling parts and repairing starting and stopping the tool. Compact size allows use in 55KG49 
metal structures. They deliver a measured blow to prevent tight spaces such as inside frames and assemblies. 
damage to rivet heads and surrounding materials. The Note: Be sure that the chisel is held securely against the work surface 
pistol-grip design sets the barrel at a right angle to the grip and is never allowed to "free fire" or allow the chisel to strike the retainer. ey 
so users can control the pressure applied to the bit and This practice could damage the retainer and break the barrel. 
Item 
Shank Size Stroke Length Blows per Minute Air Inlet Size Air Consumption Brand No. 436P77 
Medium Duty 
0.401 in 3" 1,740 bpm YA in FNPT 4 cfm Chicago Pneumatic 55KG49 
m Duty Е 
.498 іп 6 1,120 bpm YA in FNPT 14 cfm Ingersoll Rand 436P77 
Rivet Busting Hammer GP ngerso rand 
= See page 2514 for chisels operation to maintain control and has a switch on the handle 


Heavy-duty, air-powered hammer has an extra-long barrel — for starting and stopping the tool. 

and stroke to deliver powerful blows to remove or set rivets, Note: Be sure that the chisel is held securely against the work surface and 
cut through tanks, and break up brick or concrete. Tool uses _ is never allowed to "free fire" or allow the chisel to strike the retainer. This 
long, thick-shanked chisel bits and provides a similar force ^ P’@ctice could damage the retainer and break the barrel. 


to jackhammers but is lighter to ease transport and reduce "PT Stroke Blows per Air Inlet ё Air i ала 
i i i iil ank size eng inute ize onsumption 0. 
operator fatigue during extended use. Requires two-handed 0.89 in 9 900 bpm in FNPT 40 cfm 3Y844 


Diggers, Paving Breakers, Rock 


Drills, and Backfill Tamper QD есапта ү 
DIGGERS ROCK DRILLS AIR BACKFILL TAMPER 3JD47 


Latch retainer-type diggers for light- and Designed with speed and Ideal for backfilling around foun- a 
medium-weight use. hole-cleaning capacity for fast dations and other tight areas. ( \ 
rock-drilling applications. Easily Dual-action sand wiper keeps dirt out 
ена n ris th adjustable 3-speed throttles with of the barrel. Tamper includes built-in 
Ure qu u WE PE qn 5 d d il reversible pawls. Drill 212" dia. lubricator and muffler. Also has 7%" 3voro 
сотрецоуе тосе: ора agea апу! holes up to 6-ft. deep. tapered rod, plated piston, and stan- 
bushing keeps tool on work surface. 1-pc. dard 534" round malleable butt 
housing eliminates side rods and springs. ` 
Blows cim Min. 
Shank Size Piston Piston Per @ Full Air Hose Overall Mfr. Item 
- poser pion Нех w/Collar — Stroke Bore Minute Load Inlet Size Length Model No. 
ir Diggers 


% x 31⁄4 in 2%in 1 Vie in 2,350 45.0 — %in NPT ЖШ 18 Zin 93LA1 3JD44 


D-Handle Handle Tex 3i іп 4 in 1 s in 1,850 47.0 36 in NP Yin 21 75 in 95LA1 3JD46 Е 
{x4 in 4 in 1/4 in 1,850 470 — %in NPT Yin 2175 in 95LA3 3JD47 = 

Air Paving Breakers 

35 [b Class Тіпх4 Жіп 6 Жіп 134 in 1,250 49.0 — YiinNPT 34 in 25 in PB35AL8  3Y690 | 

60 Ib Class 116 inx6 in 5% in 2 Vis in 1,250 70.0 % in NP’ Y in 27 iin MX60A 3JD98 d 
1Йїпхбїп БЕЛІШ 2 Vie in 1,250 70.0% in NPT 3i in 27 іп MX60B 3JF01 

90 Ib Class Twinx6in 5 %in 2% in 1250 850  JAinNP Yin 27 in MX90A  3Y682 3YY24 B 4Y242 
1% inx6in 5% in 2% in 1,250 85.0 Ya in NP 3^ in 27 Vo in MX90B 3Y679 

Air Rock Drills 

T-Handle Handle J&inx4 1⁄4 in 1 76 in 2 % in 2,700 73.0 3^ in NP Yin 19 Yin JRD30-B 3ҮҮ24 
1inx4 Ain 2% in 2%in 2,000 115.0 — 3Àin NP % in 22 i^ in JH40C3 3Y698 

Air Backfill Tamper ' 

Straight Handle -- 4 in 155 in 1,550 29.0 36 in NP. іп 52 9A in 341A2M 4Y242 


Replacement Butts 
Replacement Butt, For Use With 341A2M, 3 in Dia. 34SR-383  2KJK5 
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PNEUMATICS 
Chisels & Tool Retractors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


4MGY2 
4MGX9 

WESTWARD 
Rivet Hammer Chisels 


Heat-treated alloy steel promotes long life. 
Note: For Air Rivet Buster Chisels go to Grainger.com. 


Item 
Item Fits No. 
Retainers for 0.401 In Shank Pneumatic Hammers 
; ; eedaire, Dayton, Chicago 
Chisel Retainer Pneumatic UT. нап 20 4MGY2 
Chisel Retainer Ingersoll Rand, Sioux 4MGX8 
Spring Retainer CP, Dayton, Raider, UT 4MGX9 
Spring Retainer Ingersoll Rand 4MGY1 


Retainers for 0.68 in Shank Chipping Hammers with Retainers 


Chisel Retainer CP, Dayton, Jet 4MGZ8 
Chisel Retainer Ingersoll Rand 4М079 
Chisel Overall Item 
Item Tip Width Length No. 
0.401 in Round Shank Hammer Chisels 
3%4 in СЕЛШ 4MHE8 
56 іп 5 віп 4MHE7 
% in 6 vin 4MHD7 
Chisel 1%e in 6 in 4MHD9 
1 Vie in 6 76 in 4МНЕ2 
Эд in 6 in 4MHE1 
3^ in 8 ^ in 4MHE6 
"s 
; біп ^ іп 
Chisel Set Sin 6 ain 4MHEQ 
Muffler Splitter Chisel 1142 in тіп 4МНЕЗ 
Punch 1%4 in 6 ^in 4MHE4 
Yin 6 ^ in 4МНЕ5 
0.58 in Hex Shank - Chipping Hammer Chisels (Oval tolan. 
" n n — ІП 
Мой Point Chisel — 12in AMGYG 
0.58 in Hex Shank - Chisels (Oval Collar) 
2 in 8 in 4MGY7 
Chisel {in 9 in 4MGYS3 
Tin 12 in 4М6Ү4 


0.68 іп Round Shank - Chipping Hammer Chisels (Oval Collar) 
Moil Point Chisel = ЗІ ame 


— 12in 4MGZ5 
0.68 in Round Shank - Chipping Hammer 
Chisels (Round Collar) 
Moil Point Chisel — 12 іп АМб26 
0.68 in Round Shank - Chisels (Oval Collar) 
2 in 8 іп 4MGZ7 
Chisel {in 9 in 4M6Z2 
Tin 12 in 401023 
0.68 in Round Shank - Chisels (Round Collar) 
{in 85^ in 4MGY8 
Chisel 2in 8 іп 4MGY9 
Tin 12 in 4MGZ1 
Scaling Hammer Chisels 
Shank Chisel Overall Item 
Item Type Tip Width Length No. 
Bi/Cleco 1 % in Тіп 4MHA3 
Bi/Cleco 9 іп тіп 4MHA1 
Bi/Cleco 1% in Тіп 4MHA2 
Bi/Cleco — 2in Тіп 4MHA4 
Fuji 1% in Tin 4MHA7 
Fuji 3i in Тіп 4MHAS 
Chisel Fuji 195 in Tin 4MHAG 
Fuji 2in Тіп 4МНА8 
ІН 13іп Тіп 4MHC4 
IR Эд in Тіп 4MHC1 
IR 196 in Тіп 4MHC2 
IR 1%1п 12in 4MHC3 
IR 2 in Tin 4МНА9 


Paving Breaker Chisels “ 
Chisel Overall Item 
Item Tip Width Length No. 

0.875 in x 3 % in Hex Shank 

Chise 1%ein 1734in 4MHC5 
0.875 in x 3 % in Shank 

Moil Point Chisel = 18 йіп 4MHC6 
1 in x 4 % in Shank 

Chise їйїп 18%in 4MHC7 
1 in x 4 % in Shank 

Moil Point Chisel -- 19 “іп 4МНС8 
1.25 іп x 6 М in Hex Shank 

Asphalt Cutter 5in 18in — 4MHD6 
1.125 in x 6 in Hex Shank 

Chisel 5in 17%in 4MHD3 
Moil Point Chisel — 2078in  4MHD1 
Chisel 3in  21/4in 4MHD2 
Chise їйїп 20%in 4МН09 
1.25 in x 6 in Shank 

Chise 19*8in 2034in 4MHD4 
Moil Point Chisel — 20%in 4MHD5 
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CHUBBELL ) 


dm Ingersoll Rand 


Tool Retractors 


ADJUSTABLE TOOL RETRACTORS 


Include adjustable cable stop and lower safety 
hook. 


Hubbell BD Series—Rugged ABS plastic 
construction with spring tension adjustment and 
push-button tension release. 


Hubbell BG Series—Steel construction with a 
black polyester baked finish. Available in both 
ratcheted and constant pull configurations. 


INDUSTRIAL TOOL RETRACTORS 


Speedaire®—Rugged steel construction; perma- 
nent lubrication; easily replaceable, self-contained 
main spring. External tension adjustment requires 
no special tools. Include adjustable cable stop and 
safety hook. 


Ingersoll Rand—Rugged steel retractor has a 
permanently lubricated, self-contained main spring 
that is easily replaceable. External tension adjust- 
ment requires no tools. Nylon-coated steel aircraft 
cable with adjustable cable stop and safety hook. 


PRODUCTION TOOL RETRACTORS 


Easy cable tension adjustment, in-line alignment 
of hanger and tool hook, and maintenance-free 
design. 


Speedaire—Die-cast aluminum units feature 3 
suspension points. 


Ingersoll Rand—Feature in-line adjustment of Y 
hanger and tool hook. \ 
For Tool Cable Ratchet Reel Overall Overall Overall Mfr. Item 
Weighing Length Lock Weight Height Width Depth Brand Model No. 
Adjustable Tool Balancers 
5.0010 10.0015 88 No 80 13%in 3%in 8%in Hubbell В0-07 6ННІ0 * 
10.00 їо 15.0015 8ft Мо 8lb 13%in 3%in 8%in Hubbell BG-15 6НН12 * 
16.0010 23.0010 8ft Мо 8р 13%in 3%in 8%in Hubbell BG-20 1YMP6 * 
22 0010 27.0015 8ft No — 8lb 13%in 3 іп 834in Hubbell BG-25 1YMP8 * 
Adjustable Tool Retractors 
050101500 6ft No 16 9%in 2%in 4in Hubbell ВП-01 6HH07 * 
150103000 6ft Мо ТІР 9йіп 2%in 4in Hubbell  BD-03  GHHO8 * 
3.0010 5.0010 6ft No 1ЛІР 9%in 2%in 4in Hubbell  BD-05 6HH09 * 
5.00t010.00lb 88 Yes 8р 13%in 3%in 8%in Hubbell BG-O7-L 6HH11 * 
10.00 t0 15.0016 8ft Yes 8р 13%in 3%in 8%in Hubbell BG-15-L 6ННІЗ * 
16.00 to 23.0010 8ft Yes 81) 13%in 3%in 8%in Hubbell BG-20-L 1YMP7 * 
22.00t0 27.00 lb 88 Yes 810 13%in 3 іп 834in Hubbell BG-25-L 1YMP9 * 
Industrial Tool Retractors 
4.00 to 9.00 lb — 8ft No 6.28 lb 7 еіп 7 еіп 3 йіп Speedaire 5YAPO БҮАРО 
9.0010 13.00 lb 8ft No 6.61 lb 7%sin 7%віп 3%in Speedaire 5ҮАР2  5YAP2 
13.20 to 17.6010 6.5ft No 55 11%in 5%in 3%in Ingersoll BMDS-8 GEPV8 
Production Tool Retractors 
1.0010 2.00. 5ft Мо 1.3910 4%sin 4 Йвіп 2%in Speedaire 5YAP1 БҮАРІ 
200104000 5Н No 1.4810 476іп 477вїп 2%in Speedaire 5YAP3 БҮАРЗ 
2.20105.50lb 65ft No 441) 11%in 5%in 3%in Ingersoll BMDS-2 6EPWO 
4.0010 6.0010 5ft No 1741р 4%sin 4%ein 2%in Speedaire 5ҮАМ8 5YAN8 
4.40 to 8.8010 6.5ft No 4416 11%in 5%in 3%in gren BMDS-4 GEPV9 
6.00:08.00]b 8ft No 6281р 7%віп 7 ein 3%in Speedaire 5YAN7 БҮАМ7 


* Hook -to-hook height, cable retracted. 


dam Ingersoll Rand 


Air Hose Reel 
Tool Retractors 


» No ratchet lock 

a 1134" H x 524"W x 4%"D 
Retractors use the air hose, instead of 
cables, to suspend air tools. 


Hose Reel 
Length Weight 
BHR-8 1YTG7 


261b BHR-15 1YTGS 
291b ЕНВ-25 1YTG9 


For Tool 

Weighin 
0.90 to 1.7 
1.50 to 3.30 Ib 
2.60 to 5.50 Ib 


Mfr. Item 
Model Мо. 


4.25 ft 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Air Guns 


Air Guns Information 
Also known as blow guns, they deliver a high-pressure airstream to 


help clear chips and debris, and cool or dry machinery and parts. BES | z j 
SOUND LEVEL 


Measures air tool noise output in decibels (dB). There are no 
regulations specific to air tool sound levels, but they contribute to 
workplace noise. OSHA standard 1910.95 establishes guidelines 
for occupational noise exposure based on the level of sound and | AIRFLOW PATTERN 
duration of exposure. Focused: Provides a high pressure, concentrated airflow that can be directed to a 
OUTPUT THRUST specific spot. Chip Protect: Delivers a center airstream that can move debris while 
an outer air curtain deflects flying chips and dust away from the user. Wide: Creates a 
squeege effect for more effective drying of most surfaces. 


Focused Air Chip Protect Wide Air Flow 
Flow Pattern Air Flow Pattern Pattern 


The force in pounds (Ib.) that air guns produce to move debris. The 
higher the number, the greater the force. Thrust is measured using 
100 psi operating pressure with readings taken 3" from the end of 
the nozzle. 


OSHA PRESSURE COMPLIANT 
OSHA standard 1910.242(b) requires that pressurized air used for p— BÓ. 
cleaning not exceed 30 psi. Air tools that are compliant have vents І ы 


or other relief devices that drop pressure below 30 psi if nozzles 


get blocked (dead ended) against someone's body. They prevent Rire саға ees eae aie 
xcessive air pressure which injuri th. 
excessive air pressure which can cause injuries or dea Не 


NOMINAL EXTENSION LENGTH Straight: Long length provides an extended reach. Angled: Eases access to tight spaces 


Attach to compatible air guns and increase their length for cleaning ^ compared to a straight nozzle. Flexible: Can bend around obstructions for more access 
hard-to-reach areas. in tight spaces. 


Pistol-Grip Air Guns cuarpair. SZEZAAE (> 


Pul a =<‘. c 
a Air inlet: (F)NPT Co - Mi се m 
= OSHA Pressure Compliant 7 No Ext. j 6 in. Ext. 12 in. Ex. 
Straight Nozzle Angled Nozzle Flexible Nozzle 


Deliver a high-pressure airstream to clear chips and debris, cool or dry 


й А H y 19A847 3MNR2 39AR04 
machinery and parts, eject or convey parts, and clean hose assemblies. / 
Have a trigger in front of the handle for fingertip control of the high-pressure 
airstream and include a nozzle. Models with an included chip guard help keep Sound Air Flow Nozzle Tip Item 
debris from flying back at the user. Level Output Thrust Pattern Air Inlet Material Brand No. 
24 in Nominal Extension Length 
Sound Air Flow Nozzle Tip Item Flexible Nozzle Angle 
Level Output Thrust Pattern Air Inlet Material Brand No. 93 dB 1.1 Ib Focused Vain Aluminum ^ Guardair _ 39AR38 
No Extension Included Straight Nozzle Angle 
Straight Nozzle Angle 97 dB 18 Focused Hin Aluminum Guardair 3MLYG * 
71 dB 0.6 Ibf Focused 36 in Aluminum Guardair 39AR41 97 dB 1.9 Ibi Focused 36 in Aluminum Guardair 3MLX1 
74 dB 0.81 Ibf Focused Yin Plastic Guardair — 39AR17 99 dB 1.516 Focused Yin Aluminum ^ Guardair 1RF88 
79 dB 0.75 Ibf Focused Yin Aluminum Guardair 39AR11 101 dB ІЛ Focused TA in Brass Guardair 3APZ6 
80 dB 116 Focused Ain Brass Guardair — 39AR36 101 dB 33 Focused Hin Aluminum Guardair 3MLU4 
82 dB 1.9 Ibf Focused Yin Aluminum Guardair 39AR22 103 dB 1.6 Ibi Focused TA in Aluminum ^ Speedaire 2TEJ2 
83 dB 2.2 [bf Focused Hin Aluminum ^ Guardar 39АН42 104 dB 2.8 Ib Focused ¥% in Aluminum uardair 3MLR6 * 
87 dB 3.3 Ibf Focused Yin Aluminum Guardair 39AR44 107 dB 2 |b Focused VATI Aluminum Guardair 1RF81 
93 dB ІЛІМ Focused TA in Aluminum ^ Guardair 3MNT1 107 dB 2 Ib Focused YA in Nylon Guardair 19A823 
98 dB 0.6 Ibf Focused Yin Brass Guardair 3MNR4 108 dB 2.8 Ib Focused Vain Aluminum Guardair 1RF84 
100 dB 0.6 Ibf Focused YA in Brass Guardair 1CJG5 121 dB 13.5 Ibf Focused РАШ Aluminum ^ Guardair 1CJF4 
102 dB 0.4 Ibf Focused Yin Aluminum X Guardair 3MNR6 36 in Nominal Extension Length 
103 dB 1.6 Ibf Focused Yuin Aluminum ^ Speedaire 2TEH2 Straight Nozzle Angle 
104 dB 110 Focused Yin Aluminum ^ Guardair 3MNP9 97 dB 1.9 Ib Focused 36 in Aluminum ^ Guardair 3MLX3 
108 dB 2.5 Ibf Focused YA in Aluminum ^ Guardair 194847 101 В 1.1 Ib Focused 3A in Brass Guardair 3APZ7 
113 dB 0.5 lbf ^ Chip Protect TA in Rubber Guardair 19A830 101 dB 3.3 Focused 36 in Aluminum Guardair 3MLU6G 
6 in Nominal Extension Length 103 dB 1.6 Focused іп Aluminum 5реейгіге 2TEJ3 
Angled Nozzle Angle 107 dB 216 Focused Vain Aluminum Guardair 1RF82 
03 dB 0.1 Ibf Focused YA in Aluminum ^ Guardair 3MNR2 108 dB 2.8 Ib Focused Yin Aluminum ^ Guardair 1RF85 
Straight Nozzle Angle 121 dB 13.5 Ibf Focused % in Aluminum Guardair 3KRE9 
97 dB bf Focused ye in Aluminum ^ Guardair 3MLX9 * 48 in Nominal Extension Length 
99 dB 1.5 Ibf Focused TA in Aluminum Guardair 38M274 Straight Nozzle Angle 
101 dB 1.1 Ibf Focused У іп Вгаѕѕ Guardair 3APZ3 97 dB 1.9 Ibi Focused 36 in Aluminum Guardair 3KMD2 
101 dB 3.3 Ibf Focused Yin Zinc Alloy Guardair 19A829 99 dB 1.5 Focused JA in Aluminum Guardair 5GAU4 
104 dB O.5Ibf ^ Chip Protect іп Aluminum ^ Guardair 19A850 101 dB 3.8 Focused Ув іп Aluminum ^ биагдаіг 4FE82 * 
104 dB 2.8 Ibf Focused Hin Aluminum Guardair 3MLP9 * 103 dB 1.6 Ibi Focused JA in Aluminum ^ Speedaire 2TEJ4 
107 dB 216 Focused У in Aluminum Guardair 19A840 104 dB 2.8 Ib Focused 36 in Aluminum uardair 3MLT1 * 
108 dB 2.8 Ibf Focused Yin Aluminum ^ Guardair 5GAU7 104 dB 2.8 Ib Focused Hin Aluminum ^ Guardair 4FE78 
12 in Nominal Extension Length 108 dB 2.8 Focused TA in Aluminum X Guardair 5GAU9 
Angled Nozzle Angle 121 dB 13.5 Ibf Focused % in Aluminum ^ Guardair 1CJF5 
103 dB 0.1 Ibf Focused Yin Aluminum Guardair 5GAU0 60 in Nominal Extension Length 
Flexible Nozzle Angle Straight Nozzle Angle 
93 dB 1.1 Ibf Focused Yin Aluminum Guardair 39AR04 97 dB 1.9 Focused 36 in Aluminum Guardair 3MLX5 
Straight Nozzle Angle 101 dB 11 Focused YA in Brass Guardair ЗАР79 
7 dB f Focused 36 in Aluminum ^ Guardair 3MLY2 * 101 dB 7.1 Ib Focused Эд in Aluminum ^ Guardair 5GAW1 
39 dB 13 f Focused YA in Aluminum ^ Guardar 198738 104 dB 2.8 Ib Focused ¥% in Aluminum ^ Guardair 3MLT3 * 
101 dB 1.1 Ibf Focused Yin Brass Guardair ЗАР74 108 dB 2.8 Focused TA in Aluminum ^ Guardair 5GAVO 
103 dB 1.9 Ibf Focused TA in Aluminum ^ Speedaire 2TEHS 121 dB 13.5 Ibf Focused % in Aluminum | Guardair 3KRF1 
107 dB 2 lb Focused TA in Aluminum Guardair 1RF80 72 in Nominal Extension Length 
107 dB 2 Ib Focused TA in Nylon Guardair 194822 Straight Nozzle Angle 
108 dB 2.8 Ibf Focused Yin Alloy Guardair 41М/88 97 dB ; Focused ein Aluminum ^ Guardair 3MLX7 
18 in Nominal Extension Length 101 dB 33 Focused ¥ in Aluminum Guardair 3MLV3 
Angled Nozzle Angle 101 dB 7.1 Ib Focused Эд in Aluminum Guardair 5GAW2 
03 dB 0.1 Ibf Focused TA in Aluminum  Guardair 5GAU1 T 107 dB 216 Focused 3A in Aluminum | Guardair 5GAU6 
Flexible Nozzle Angle 121 dB 13.5 Ibf Focused 3A in Aluminum Guardair 1CJF6 
93 dB 1.1 Ibf Focused 3i іп Aluminum Guardair 39AR13 96 in Nominal Extension Length 
Straight Nozzle Angle Straight Nozzle Angle 
97 dB 1.8 Ibf Focused Hin Aluminum ^ Guardair 3MLYA * 108 dB 2.8 Ib Focused Yin — Guardair 24,142 
101 dB 1.1 Ibf Focused Yin Brass Guardair 3APZ5 144 in Nominal Extension Length 
104 dB 0.5 Ibf Focused Yin Brass Guardar — 41MV90 T Straight Nozzle Angle 
104 dB 2.8 Ibf Focused 36 in Aluminum Guardair 3MLP3 108 dB 2.8 Ib Focused TA in Aluminum Guardair 19A846 
107 dB 2 Ib Focused Yin Aluminum Guardair 19A841 Chip Guard included. * Long Trigger. 
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Air Guns & Air Gun Kits 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For more information on Air Guns, see page 2515. 


Sound OSHA Pressure Output Extension Item 
Level Compliant Thrust Size Nozzle Tip Material — Brand No. 
GUARDAIR. E m ий inge Length 
ngled Nozzle Angle 
SPEEDAIRE 85 dB Yes 041М 121п Stainless Steel Guardair  391R85 
ЖЕШИНЕ 6" Extension Straight Nozzle Angle s z n 
i Yes 0.1 Ib 12 5A in Brass eedaire 520Ғ71 
Thumb-Lever Mice ы 1008 Yes Tli 1210 Aluminum uardar — 5GAT4 
= 100 dB Yes 1.1 Ib 12in Nylon Guardair — 194831 
Air Guns 100 dB Yes 1.3 |b 12in Aluminum Speedaire 458.44 
104 dB Yes 0.4 Ib 12 in Steel Speedaire — 458J38 
" Focused air flow pattern 104 dB Yes 0.6 Ib 12 іп Brass uardair —39AR43 
222 yl 18 in Nominal Extension Length 
= Air inlet: V4" (F)NPT Straight Nozzle Angle 
Deliver a high-pressure airstream and have aleverontop 42" Extension 100.98 ys Hg 18i Aluminum cair EM 
of the body to form a compact handpiece that can reach Angled Nozzle 104 dB Yes 04 b 18 in Steel ©ревйаїв m 
А i " "e n 391R85 es Д іп rass uardair 
into tight spaces where pistol-grip air guns won't fit. 24 in Nominal Extension Length 
Sound OSHA Pressure Output Extension Item Angled Nozzle Angle 
Level Compliant Thrust Size Nozzle Tip Material — Brand No. 85 dB Yes 0.4 Ib 24 in Stainless Steel Guardair 391889 
No Extension Included Straight Nozzle Angle 
Straight Nozzle Angle 5 dB Yes 0.7 Ib 24% in Brass Speedaire 52CF67 
Yes 0.9 Ibf 0 Aluminum Guardair — 5GAT9 % dB No 0.7 Ib 24 in Rubber Speedaire 22ҮК54 
97 dB Yes 0.2 Ibf 0 Aluminum Guardair 19АЛ855 100 dB Yes 1.1 Ib 24 in Aluminum Guardair — 5GAT6 
97 dB Yes 1.1 Ibf 0 Aluminum Guardair — 5GAT2 100 dB Yes 1.1 Ib 24 in Nylon Guardair — 194832 
Less than 6 in Nominal Extension Length 36 in Nominal Extension Length 
Angled Nozzle Angle Straight Nozzle Angle 
85 dB Yes 0.4 Ibf 4in Stainless Steel Guardair 395Р04 90 dB Yes 0.7 Ib 36 in Brass Speedaire 52CF69 
Straight Nozzle Angle 94.5 dB No 0.7 Ib 36 in Rubber Speedaire 22ҮК55 
85 dB Yes 0.4 Ibf 4in Stainless Steel Guardair 391884 100 dB Yes 1.1 Ib 36 in Aluminum uardair — 5GAT7 
95 dB No 0217 4%1іп Brass, Steel Brush Speedaire 52СЕ77 100 dB Yes 1.3 Ib 36 in Aluminum Speedaire 458.47 
98.1 dB No 0.7 Ib 36 in Brass Speedaire 22ҮК46 48 in Nominal Extension Length 
101 dB No 0.7 Ib 1 %e in Rubber Speedaire 22ҮК50 Straight Nozzle Angle . | 
102 dB Yes 0.7 Ib Yin Brass Speedaire 22ҮК47 Yes 0.7 Ib 48 in Brass Speedaire 520Ғ66 
104 dB Yes 0.1 Ib 3% in Aluminum Speedaire 458,41 95 dB No 0.7 Ib 48 in Rubber Speedaire 22ҮК56 
104 dB Yes 0.6 Ib 3 in Brass Guardair 39АҢ28 100 dB Yes 1.TIb 48 in Aluminum uardair — 19853 
104 dB Yes 0.6 Ib 3in Steel Speedaire 458.36 100 dB Yes 1.3 Ib 48 in Aluminum Speedaire 458.48 
110 dB Yes 0.8 Ib 1 іп Вга55 Speedaire 22ҮК51 60 іп Nominal Extension Length 
112 dB Yes 0.2 Ib 3 1%e in Aluminum Speedaire 22ҮК53 Straight A Nozzle Angle . 
6 in Nominal Extension Length Yes 1.1 Ib 60 in Aluminum Guardair 41М/91 
Straight Nozzle Angle 100 dB Yes 1.3 Ib 60 in Aluminum Speedaire 458.49 
100 dB Yes 14 Ib 6in Aluminum Guardair — 5GAT3 72 in Nominal Extension Length 
100 dB Yes 1.3 Ib біп Aluminum Speedaire 458.43 знании Nozzle Angle _ я ы 
104 dB Yes 0.6 Ib 6in Steel Speedaire 458.37 Yes 0.8 Ib 72 in Aluminum Speedaire —458J50 
104 dB Yes 0.6 Ibf біп Brass uardair  39AR37 100 dB Yes 1.1 Ib 72 in Aluminum Guardair —19A854 
Adjustable Pocket-Grip Air Guns SPEEDAIRE ` 
: » Focused air pattern » Straight nozzle angle ey 
> The inline design aligns the nose with the handle to form a Sound Output | Body ^ Overall Item 
AIMHEBSS .. Slim, cylindrical body to access recesses and tight spaces Level Thrust _ Air Inlet Material Length — Brand No. 
458J51 ^e and deliver a high-pressure airstream. The included nozzle 87dB  — У" ARO Aluminum 4 /^in Legacy 41НЕ59 
rotates to adjust airflow for detailed cleaning and blowing. 98dB 071М 7" Automotive Aluminum 4 Үсіп Speedaire 458J51 
Sound Output Air Nozzle Item Sound Output Air Nozzle Item 
Level Thrust Inlet Тір Material No. Level Thrust Inlet Tip Material No. 
No Extension Included Nominal Extension Length 12108 121Һ ЕЛІ іп А minum БЕЛІН 
10008 06107 “Yin Вгаѕѕ 1CJ64 12148 12107 іп Hardened Steel 5GAVS 
GUARDAIR. —+—— біп Nominal Extension Length 48 in Nominal Extension Length 
= = 101dB 0.9107 in Aluminum ЗАРҮ4 101048 0.910 “in Aluminum ЗАРҮ9 
Ergonomic-Grip ои нош 12 in Nominal Extension Length 10148 7.1 Ibf_%4 in Aluminum — 5GAWS 
Е 10108 0914 “in Aluminum ЗАРҮ5 12148 121М іп Aluminum 1CJF8 
Air Guns ЗАРҮ4 18 іп Nominal Extension Length 12148 12107 іп Hardened Steel 10162 
10108 0O0.9lbf “in Aluminum ЗАРҮб 60 in Nominal Extension Length 
= Focused air flow pattern 24 in Nominal Extension Length 10148 0914 Jin Aluminum 3APZ1 
й 10108 0.9107 иіп Aluminum 3APY7 101dB 7ЛІМ Уп Aluminum 5GAWG 
» Straight nozzle angle 10148 7.1 lbf %in Aluminum  5GAW3 12148 121] іп Hardened Steel 5GAV7 
» OSHA Pressure Compliant 12148 1214 34in Aluminum 1CJF7 12148 12174 “іп Aluminum  5GAV6 
И Ена Е: . 12108 1217 sin Hardened Steel 1CJG1 72 in Nominal Extension Length 
Grip sets the wrist in а natural position and reduces hand fatigue fora 36 їп Nominal Extension Length 101 dB 0910 A in — Aluminum d 
i 101dB 0.9107 Yin Aluminum ЗАРҮ8 10148 ТЛІМ Жіп Aluminum SGAW7 
comfortable hold during extended use. Have a long lever to hold down 10148 7 tibt yin Aluminum 8GAW4- —12tdB T21bf rin Aluminum 19 
while gripping the tool and delivering a high-pressure airstream. 121048 1210 %in Hardened Steel 1CJG3 
"XD . 
Ergonomic-Gri f E H П SPEEDAIRE 
potere: 4 nosse 7 . Air Gun Kits cuarpzir. Ж ЛАУ) 
52CcFe5 ТЕЕ ; қ Я : 
аага Pistol-Grip ob 12-7 n Straight nozzle angle Each kit comes with an air 
SS аст. 52CF85 a Air inlet: 4" (F)NPT gun and included accessories. 
OSHA s wi 
Extension Sound Pressure Air Flow Item 
Size — Level Compliant Output Thrust | Pattern Includes Brand No. 
Ergonomic-Grip Air Gun Kits 
Зіп, біп 100 dB Yes 0.6 Ib Focused — 4 in NPT Industrial Interchange Connector, (2) Extensions, Brass Booster Nozzle, Brass Venturi Nozzle, Rubber Tip Nozzle Guardair 5JEL1 
Pistol-Grip Air Gun Kits И " " 
i "А іп Male Plug, Needle Tip, Extension Safety Tip, Inflating Tip, Metal Blow Gun, Plastic ; 
lin 10348 No 1.8 Ib Focused Blow Gun, Plastic Tip, Rubber у Sie y Booster Tip, Siphon Tip Speedaire S2CF84 
Twin 94dB No 0.2 Ibi Wide (4) Rubber Focus Nozzles, 8.5 oz Blast Grit, Bag, Template Speedaire 52KD70 
Зіп  90dB No 0.2 ІМ, 0.4 Ibf Focused, Wide Air Nozzle, Air Screen Tip, Safety Booster Tip Speedaire 52CF85 
Зіп, біп 100 dB Yes 0.6 Ibi Focused "д in NPT Industrial Interchange Connector, ra ) Extensions, Brass Booster Nozzle, Brass Venturi Nozzle, Rubber Tip Nozzle Guardair 5JEL2 
4in 81 dB No 0.2 Ibi Focused Bypass Nozzle, Chip Shield, High PW Nozzle, Rubber Nozzle Tips Speedaire 52KD68 
i Air Nozzle, Hose, 4 in Thread Tube, Ball Needle, hip Shield, Milton Coupler Plug, Rubber Tip, " 
“іп 9708 No 0.7 Ib Focused Safety Nozzle, Siphon Body, Standard Tip, Tire În lator Nozzle, Tru-Flate Coupler Plug р Speedaire S2CF74 
8 in 92 dB No 0.7 Ibi Focused 360° Rotatable Nozzle, Fitting Adapter, Inflator Nozzle, Needle Inflator, Tire Inflator Speedaire 52KD66 
834 in 0 Yi in FNPT Plugs, (5) 7 in MNPT Plugs, 14 іп FNPT Coupler, % in FNPT Quick Coupler, % in з 
1234in 92 dB No 0.7 Ib Focused MNPT Nipples, 1⁄4 іп MNPT Quick Coupler, Ball Tire Chuck, Extension Adapter, Inflator Needles, Key Speedaire 52KD69 
Ring, Nozzle, Pencil Tire Gauge, PVC Padded Case, Rubber Tip Extension, Tire Inflator 
Thumb-Lever Air Gun Kits т " ; 2 , x " 
1) Жіп FNPT Coupler, (2) % in FNPT Plugs, (2) 4 in МАРТ Nipples, (4) %4 in MNPT Plugs, 1⁄4 in FNPT Coupling, ; 
— 10308 No 0.6 Ib Focused n Adapter for In ach Dual Foot шың Needle, et Nozze. Tapered inflaier ire Gauge in Speedaire 1KUF4 
Yin  92dB No 0.6 Ib Focused Aluminum Tip, Adjustable Tip, Air Screen Tip, Rubber Tip, Safety Booster Tip, Safety Tip, Steel Tip Speedaire 52CF65 
Үзіп 95.8 dB No 0.7 Ibi Focused Inflator Needle Tip, Rubber Tip, Safety Nozzle, Standard Tip Speedaire 22YK41 
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OSHA 
Extension Pressure Sound Compatible Item OSHA 
Length Inlet біле Compliant Level Output ^ with Series No. Extension Pressure Sound Compatible Item 
Breco Air Gun Nozzles Length Inlet Size Compliant Level Output — with Series No. 
Brass Nozzle Tip Material 55954 V in FNP Yes 121 dBA 13.5 lb Force 5, Inforcer 269P14 
Ж ¥ in MNP’ No 90 dB = Breco ATL14 61%” У іп FNP Yes 100 dBA 1.1 Ib 900LJ Series 24JW16 БҮМА-СОМ 
He" іп MNP No 85 dB = Breco ATL19 6%" Yin FNP Yes 107 dBA 2 |bf 75LJ Series 24//04 
RINT. NN. CNN 68 dB — Breco 7 12567 ainPNPT wes 1004ВА T lbf  900LISeres 2AJWIT EXAMI 
yna-Con Air Gun Nozzles 127" Тіп FNP Yes 107 dBA 210# 75LJ Series 24JV05 
Brass Nozzle Tip Material 12 “іп FNPT Yes 108 dBA 2.816 75XT Series 24Л/14 
4 5 in MNP No -- -- Вгесо 4TL15 mE zu m yes 100 dBA n ME E GUARDAIR. 
12" “іп MNP No — — Breco 41L16 y Win es d 751.) Series 24 
Exair Air Gun Nozzles 2419" Үд in FNP Yes 100(0ВА 1ЛІМ 9001.) Series 24JW19 APEEUAME 
Aluminum, Zinc Nozzle Tip Material И 247 5 in FNPT Yes — 108dBA 2.816 75XT Series 24JV16 
16" іп FNP Yes 7108 904 — ALCRA 361952" Ain FNP Yes — 100dBA 1.1 Ib 900LJ Series 24JW20 H 
17 W%infNPT Yes 7508 9.8 oz = 200L70 — 3677 vein FNPT Yes 107 dBA 2 Ibf — 75L Series 2408 ДАЙ Gun Nozzles 
1% ЕДІ FNPT — Yes 8248 1916 = ALCTS 365 Жіп FNP Yes 108dBA 2.8101 75ХТ Series 24Ј№17 Connect to the nose of an air gun 
| 7 m FNPT Yes z T Tur = аса 47 2-14 NP Yes 10108 7110 ШЕШТІ 184857 to regulate airflow. They same 
RÀ Am mE = 87 Е ЕЕ b — AES 481352" “іп FNP Yes 100 dBA 1.1 1b 900LJ Series 24JW21 trate air pressure to increase 

Ye" 4 ІП es ozi = 4 487 V4 in FNP Yes — 107dBA 210 75LJ Series 24Л/09 
2W %inMNPT Yes  82dB 1910 = 41617 601%) Vain FNP Yes 100dBA 1.1 Ibf 9000) Ѕепеѕ 24JW22 airflow velocity and for 
2%" Yin FNPT Yes 96dB 4.5 Ib — 36JP27 60/7 іп FNP Yes 107 dBA 2 lbf 75LJ Series | 24JV10 A 6 ty РА ce, 
29s Y in РМР Yes 8208 3.210 = 36JP41 60/7  YiinFNP Yes  108dBA 28107 75ХТ Series 24JW19 focus air in a specific pattern, 
23 YeinMNPT — Yes 87dB 33lb — 41002 721%” Va in FNP Yes | 99dBA 1.516 80LJSeries 24JV37 апа control air consump- 

216" 1 іп FNPT Yes 89 dB 9.810 — 36JP43 72/7 іп FNP Yes 108(ВА 2.816 75ХТ Series 24/20 . : 

3  1inFNPT Yes 9908 6616 = 36JP31 Brass Nozzle Tip Material tion to reduce noise and use 
ЗУ” % in MNP Yes 96dB 4.5 Ib = 36JP29 W'  Y&inMNPS X Yes  102dBA O.4Ibf JetGuard Series 24JU96 i ici 
352—31 Vain ENPT Y 406 dB 151b 36]P3 compressed air more efficiently 

H" Vain es 5 = 7 н Guard 
dV Tin МАРТ — Yes — 99dB 661b = 36Jp33 7 = Ys — — — 74B Seres 787МН9 than an open nose. Use to 

н 1 Vin == Jaz" Vs in Yes 10048 0616 Lazer Series  3KMD3 — replace worn nozzles or change 
hb РТ Tes. Aledo 24 Ih 25 wu ІҢ NPS Yes  TO2dBA ОАТЫГ ArMiserSeries 2АЛИП5 gon styles to suit н 
tainless Steel Nozzle Tip Material etal Nozzle Tip Material 

Ж M4 x 5 in Yes 58dB 2.0 ozf — 15J053 Е бип Series, applications. Nozzles are typi- 

y8" M5 x l^ in Yes 68dB 5.0072 — 15J055 15064" yphon Spray 24JV45 " y 
Si;  Móx3iin Yes  75dB 8.107 = 15J057 Gun Series cally compatible with guns of 
Ts en NPT Үз ЭВ ЁТ С Teng "yon ome Tip Material TLT Sars рее brand and modol: 

16 8 1% = " n D 
iw ет АРТ Yes 71% дол = Ans 27 %inUNM — Yes 1070ВА 27 улі Series 194844 Go to Grainger com for a complete list of 
m Б c жашил» єр 
198 % in FNPT Yes 8208 1916 — 4LCT6 Rubber Nozzle Tip Material 
1W Va in FNP Yes 7408  13oz = 4LCR9 1:7 Vein MNPS _ Yes  113dBA 0.410! Lazer Series 24JW06 
2 РА in FNPT Yes 8788 3.316 — 4LCU1 Stainless Steel Nozzle Tip Material 
26" Жіп FNP Yes ТТВ 2207 — 4LCT4 " i Hydroforce 
T - 51 іп Yes 99dB 13.5 Ibf Н 194838 
2W' Yin MNPT Үеѕ 82dB 1.916 = 4LCT8 Series 
2n а іп МИЕ. КЕ: a a 1 3 oz = Ln Steel Nozzle Tip Material 5 
A 5 in es Я — " ; 75LJ Series, 
3 TinFNPT Yes  99dB 661b = 3ЫР32 247 inUNM — Yes  107dBA 27 цу] Series 24JV12 
UA — iT “ 
QE EMT m алы шн | zw итми ve NU овы 5 ЖТС 
Thermoplastic Nozzle Tip Material 3 Ye in Yes -- Q.6Ibf Lazer Series 3KMD5 
И" M4 x гіп Yes 5 2.0 oz — 38W842 6 Ys in Yes — Q.6lbf  LazerSeries 3KMD6 Dyna-Con 
1 = е 
-— иша шш: n = | ЕГЕ ЕГЕТЕ! erg Brame 

T 5 in MNPT Yes 68dB 5.002 = 38W845 12" Vs in Yes — O.6Ibf ^ Lazer Series 3KMD7 4TEIS 
1И6 іп MNPT Yes 15dB 8.102 — 38W846 18" Vs in Yes — 0.6 Ibf ^ LazerSeries 3KMD8 
TW kin IPT ves — R48 198r Ут YeinPT Yes 12108 T2 Үү Exair 

6 6 in es 7 = 
FNC HGS Cat С = SMN5 . posi ein МАРТ Yes 12148 1214 [0/065 Series, дәр 5 ече 
inc Nozzle Tip Materia ee 
2% Wain МАРТ Yes 74dB 1302 — ALCTi Zinc Nozzle Тірі Material ALCU1 
Guardair Air Gun Nozzles 1596 Yes 79 ВА  — — 787MH6 
Aluminum Nozzle Tip Material " Speedaire Air Gun Nozzles 
' i 801.) Series, Aluminum Nozzle Tip Material 
2” АТОМЕ Yes — 99dBA 157 во Series 24/38 - 2 77-20 МОМЕ ^ No —108dB — = 22YK63 
80 Series, Brass, Rubber Nozzle Tip Material - 
235" 4 іп UNM Yes — 93dBA 1.1 lbf 80WJ Series, 24JV39 e Ys in MNPT No 96 dB — — 22YK67 ^ Guardair , 
e МШ в ®в - — әпше Aluminum 77. 
297 — WinNTP Yes 204ВА 0.410 Thumbswiich 24JW11 “Brass Nozzle Tip Material 32142 
eries " Ys in 
T 1% No 103dB | — — 22YK59 
eS ee Т5 Sors амы min МРТ — No  82dB  — — — 22ҮК66 
RENE 20 Yes 10808 2810 ext Series 98M268 a ка Noo 9B - = 22¥K61 Speedaire 
Й i pen Force 5 Series, ubber A] 'ip Material PVC 
27" Yain FNPT 10148 7ЛІМ Inforcer Series 42FL35 " ш mm й jm ЕНШ No 9648 - - 22ҮК68 22YK61 
` i Hydroforce eel Nozzle Tip Material 
3% Фіп FNPT Yes 99dB 13.5 lbf Series 42FL42 73" Vin FNPT No 96 dB 90 psi = 22ҮК82 
Compatible with Overall ет " ` p 
Mian" [Chip Shields ЖЕБЕШИ Five зоос 
4%" 240097 ; i i 
Tow 244098 | Deflect chips, debris, and coolant away from air gun users to help | 
q BEYT ца ЕЕ prevent injuries and keep material contained. Clear plastic construction 
U75LJ, U75XT у, 241083 and fit onto the nose of compatible air guns. Size: 4" dia. Ld ге? 
y оше with Item —7 
5872" 24JV02 | Hole Diameter Mfr. Model No. Brand No. 22YK83 
70/7 24JV03 Vain 22YK37, 22ҮКЗВ, 22ҮК39, 22YK40 Speedaire 22YK83 
Aluminum 4  24JV23 34 in 22YK37, 22ҮК38, 22 YK39, 22 YK40 Speedaire 22YK84 
24JU92 1034 24JV25 56 іп Аб1092-бВА yclone 41HE60 
Dov 2428 
80LJ 3477 24JV31 M ic Ai Hol 
GUARDAIR. 5 Aw» Magnetic Air Gun Holder GUARD AiR. 
4 Д 
Air Gun 70%" 24JV36 | Sticks 10 steel and other ferrous metal surfaces and provides a holster 
: Brass т оадуат | for the air gun when it's not in use. Holder is commonly mounted to 
Extensions 74BH 5 243098 the side of a metal cabinet or equipment to keep air gun close at hand 
A ^ R 
Attach to compatible air guns ew 24 wot without taking up work space or storage space. m 
and increase their length for 748, TASK 8% 241403 Material Overall Length Dia. No. 
Cleaning hard-to-reach areas. 24W' 24JW04 Polyethylene 12in 3 ^ in 4FE83 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. ef 
Vacuum, Air Excavation & Static Elimination Guns Details on page A1. 


Air-Powered Vacuum Guns and Accessories &yikiNG GUARDAIR. 


= Create suction to draw debris through the vacuum nozzle and into a Combination Vacuum and Air Gun—Can switch 
qm removable collection bag, or attach to a hose to collect debris in a larger between suction and blowing modes so one tool can 
ò> EH mw container. The handpiece connects to a compressed air supply and a blow away material and vacuum up debris. 
=Ņ EZ-— trigger or other actuator that starts and stops suction. 
Combination Vacuum Number Collection 
& Air Gun of Nozzles Nozzle Air Sound Bag Vacuum Gun Mfr. Item 
46D306 Included Length Consumption Level Included Air Inlet Nozzle Type Includes Brand Model No. 
Combination Vacuum & Air Guns 
i revice Tool, Dust Bag, Extension Tube, үу, i 
0 — 34cm 9708 Yes — Ain NPT Female ("GUN and Flexible Extension Hose, Orifice Tool, Viking Air үтовов 460306 


Rotatable Brush, Thumb-Grip Clamp 
Fixed-Nozzle Vacuum Guns 
0 = 78 сїт 89 dB No "д in NPT Female Guardair 1500U06 24JU95 


1 5in 78cfm 8908 Yes  YAinNPTFemale Fixed Nozzle ЕШ КЕК Guardair 1500 ЗАРҮ2 


- ан 


; ; ; 5) Pieces Accessory Set, High A 
Flexible-Nozzle 1 Sin 78 cfm 89 dB Yes Уд іп NPT Female Fixed Nozzle (5) Filtration 00550Гу о Bag 9 Guardair 1510 ЗАРҮЗ 
3APY1 Flexible-Nozzle Vacuum Guns Е 
Flexible Flexible Steel Extended Nozzle, 
1 18 іп 78 сїт 89 dB Yes Ys in NPT Female Nozzle High Filtration Collection Bag, Guardair 1548 ЗАРҮ1 
Internal Bag Stiffener 
Compatible with Item 
== Item Mfr Model No. Includes Brand No. 
Air-Powered Vacuum Gun Accessories 
Vacuum Hose Cuff 1500, 1510 1 іп Inlet/Outlet PVC Hose Cuff Guardair 3ARC3 
j auan car Mini Vacuum Attachment Kit 1500, 1510 (5) Cleaning Attachments, 3 ft Clear Plastic Hose with 1 in ID Adapter Guardair 3ARC1 
й High Filtration Collection Bag 1500, 1510, 1548 High Filtration Collection Bag Guardair 24JV85 
Air-Powered Vacuum Gun Nozzles & Brushes 
"— S шышы co ДШ 
ед pholstery/Clothes Tool w/ Dual Lint р = uardair 
т" Air Gun Brush 1500, 1510 = Guardar 24,75 
Air Gun Brush 1500, 1510 12 in Floor Brush Guardair SARA8 
Air Gun Brush 1500, 1510 Hand-Held Turbo Brush Guardair 3ARA6 
Soil Minimum Mfr. Item 
Air Consumption Excavation Rate Compressor HP Air Inlet Brand Model No. 
і Non-Conductive Barrel & Non-Sparking Nozzle Tools 
d 4 ft Barrel Length 
Tool 105 cfm 1.5 сіт 23 hp Airspade ASU4105G4 39AR40 
9p 150 cfm 1.8 сїт 33 hp % in NPT Female Airspade АЅ0415064 39AR12 
39AR40 150 cfm 1.8 сїт 33 hp 4 Guardair HT130 5JEL8 
225 cím 2.8 cfm 50 hp Airspade HT138 5JEL9 
5 ft Barrel Length 
330 cfm 3 cfm 73 hp ¥ in NPT Female Guardair LT3000 5JEM1 
330 cfm 3 cfm 73 hp 1 V іп NPT Male Airspade LT3000 39AR10 
Soil Minimum Mfr. Item 
Air Consumption Excavation Rate Compressor HP Air Inlet Kit Contents Brand Model No. 


Non-Conductive Barrel & Non-Sparking Nozzle Tool Kits 
4 ft Barrel Length 


150 cfm 1.8 сіт Г HT107 5JELG 
105 cfm 1.5 cfm “Іт sinnet C Ваа тоо (7) insulated irs А5(4105ҚТ ЗӘАВЗ5 
] pade 

acim 33h Female Extension, (4) Nozal ASUA150KT 39АВ15 

150 cfm : p xtension, (1) Nozzle HT106  5JEL7 

Compatible with Overall Item 

Kit Product Type Compatible with Mfr. Model No. Length Includes Brand No. 

39AR15 Nozzles і Е 

AirSpade 2000 HT130 4Y in Nozzle Airspade 42FL38 

P HT138 455 in Nozzle Airspade 42FL41 

wares GUARDAIR. AirSpade 3000 173000 lin Nozzle Airspade 42FL55 
1 1 | ae " ароз 8 вата КЕ KEAS 415064, ASU4150KT А 45° Angle Ad Airspade 39AR05 

irSpade i , ASU 1 5 vin ? Angle Adapter irspade 

Air Excavation Tools AirSpade 2000 HT106, HT107, HT138 59A in Coupler Airspade 5JEL3 

and Accessories Adapter, ArSpade ASU4105G4, ASU415064 2 in = Airspade 39AR21 
е . Barrel Extensions 

Connect to a compatible compressed air supply and 25 15. in — Guardair 39AR25 
deliver a high-pressure airstream to remove soil and даа i 37 in = Airspade 39AR32 
pter, AirSpade ASU410564, ASU415064 48i = Guardair 38AR34 

debris, especially from areas where shovels and 4000, Nozzle ines ДӨП = Airspade 39AR24 
backhoes may damage buried utility lines. Commonly -s ` 60 in = Airspade 39AR20 

d to dia t hes f d d li Dirt Shield Assemblies 
used to dig trenches Tor new underground Iines, AirSpade 2000, ASU4105G4, ASU4105KT, ASU4150G4, 5 hin Dirt Shield Guardair 19A859 
uncover buried lines to make repairs, and clear AirSpade 4000 ASU4150KT, HT106, HT107, HT138 

k d joints i t befi li AirSpade 2000 HT130, HT138 47 in Barrel Assembly, Dirt Shield Airspade 42FL39 
cracks and joints in pavement betore sealing. AirSpade 3000 LT3000 43 % in Barrel Assembly, Dirt Shield Airspade 42FL54 


Static-Eliminating Air Cannons à 
Air Guns, and Accessories ‚ “ЖАН SCS 


Emit an ionized airflow to neutralize static charges and remove dust and debris from objects and 
surfaces. They prevent dust from sticking to surfaces, stop parts from clinging together, and eliminate 
static discharge which can damage sensitive electronic components. 


Pressure Air Sound Nozzle Mfr. Item 
Range Consumption Level Length Air Inlet Includes Adapter — Brand Model No. 
Static-Eliminating Air Cannons 
250 psi 18.7 scfm 74 ПВА = 36 іп NPT Female — Exair 8192 488061 
250 psi 24 scfm 85 dBA — Y4 in NPT Female Without Adapter Exair 8193 488062 
Air Cannons Static-Eliminating Air Guns 
48RD62 20 to 65 psi 22 scfm 70 dBA 8in "д in NPT Male Adapter Included SCS 980 20ҒХ22 
65 psi — 70 dBA 8in Yin NPT Male Without Adapter SCS 980E 2Е2Е1 
Input Voltage No. of Item 
Product Type For Use With Voltage Output Frequency Outlets Brand No. 
Static-Eliminating Air Gun Filters & Nozzles 
lonizing Air Gun Nozzle Tip Mfr. No. 980, Mfr. No. 980E SCS 20ҒХ24 
a Ionizing Air Gun Air Filter МІН. No. 980, Mfr. No. 980E SCS 20ЕХ23 
Air Gun Static-Eliminating Air Gun Power Supplies 
20FX22 Power Supply Mfr. No. 8192, Mfr. No. 8193 120/230/ AC 5,000/ АС 50/60 Hz 2 Exair 488063 
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PNEUMATICS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Couplers & Plugs 
Pneumatic Couplers and Plugs SPEEDAIRE ` 
Universal Interchange fits Automotive, ARO and Industrial Interchange plugs. 
Max. 
г Мах. 
Ноѕе Working 1 
Tues Қ Hose Working 
Coupling Fitting Thread Coupling Barb Pressure Hose Item Coupling Fitti i 
1 н j 1 о i pling Fitting Thread Coupling Barb Pressure Hose Item 
ARO ien г Component Size_@ 70°F Connec. Materialt| No. Size Size Size Component Size © 70°F Connec. Material No. 
‘in Ye-27 РІ — 300 рві (M)NPT Steel |30Е658 
я Ша батон ч 5 2 iin 18 — Plug — — —300 psi (РМР 304 SS 30E545 
[5 hin Hin AIB Бш — 300рЫ (МІРІ 304 55 |305559 — Jin W-18 Plug  —  300psi (M)NPT 30455 |30Е548 
fiim Vi-18 Socket с 300 psi (FNPT Alum - 306652 Ain 77-18 Socket  — 250р (M)NPT Ашт |30Е608 
AIT et ——300 B3 AN ^l E Жіп 4-18 Socket  —  250psi (FNPT Alum |30Е604 
30E655 Йіп 7-18 Socket 300 psi_(M)NPT Alum |30Е655 30E545 йїп W-18 Plug —  300psi (M)NPT Brass |30Е707 
Win in 4-18 Plug - 300psi (МАРТ Alum 30Е656 Jin 7-18 Plug — 300psi (FNPT Brass 30708 
Win 4-18 Plug = 300psi (F)NPT Alum |30Е654 ане 0-- pe 
Sin И D — = ^in vs -18 5осКе 300 psi NPT Brass |30E709 
An SL ро ES dM NPT 304 55 |3ШЕ5394 Jin VF-18 Socket  —  300psi (M)NPT Brass |30E710 
8 е — 
in %'-14 Plug —  300psi (M)NPT 304 55 |30Е558 Vain И'-18 Socket —  300psi (M)NP Ыз, 30E677 
Automotive 
Жіп Ain V&-18 Plug — — 150рві (M)NPT Steel |30Е597 win W'-18 Socket  —  300psi (F)NP КЕ 30E678 
{xtometive Interchange 30E677 Vin 48 Socket — 175рЫ (МАРТ Stee! 306525 
30E597 Ип Яп -— Plug 94" 300 psi Hose Barb Steel |30Е740 in МӘГ Sorte = ES (M NP Steef 30Е329 
NPT Win in yr | 
т Е = т Vin И'-18 Socket — 300рві (M)NP Steel |30Е692 
уп ила Pug — E NET Si МЕНІ NEN NEN шш ш 
cL g — psi Ип 7-18 Socket —  300psi (M)NPT Steel |30Е711 
Ain віп %-18 Socket 300 psi (F)NPT Steel |30Е743 thin nAg Plu — 300 psi (FNP Steel /30E696 
Ain 90-18 Socket  —  300psi (M)NPT Steel |30E745 ИШЛЕ Бы ——— 500 1 (EJNPT-— 304 SS 30Е546 
Яп 0018 Plug — 300 psi_(F)NPT біне. 30Е738 30E703 Sein 34-18 — Plug — — 300 psi (МАРТ 30453 30E549 
Jin W-18 Plug —  400psi (M)NPT 304 55 |30E564 йіп 418 Plug — 300 psi [МРТ 0455 ТЕЗІ 
Ain 70-18 Plug -- 400psi (M)NPT 30455 30E569 Yin 36718 Plug с 30р (БРТ Steel - |30EB67 
Ain 70-18 Plug -- 400рѕі (НАРТ 30455 |30Е561 ЖП 9718 — Socket — — 300 psi (NPT Steel 30E686 
йїп 7-18 Socket  — 300 psi (РТ Steel 30E742 ИП 8-18 — Socket ——— 300 DI MONET г ЕЗ 
ит Lin YA -18 Socket  —  300psi (M)NPT Steel |30E744 Sin 94-18 S — 30078 [МРТ Steel -30E712 
an іп — P — 400psi (M)NPT 304 SS |30Е566 mn оске psi tee 
s in ug psi (M) %in 34-18 Socket  —  300psi (FNPT Steel |30E713 
$n Flug - 400 psi_(F)NPT 30455 |30Е562 hin V-14 Plug — 300 psi ШИР 304 SS |30Е547 
Йіп 448 Plug — 300psi (МАРТ Steel 30Е732 in V&-14 Plug  —  300psi (M)NPT 30455 |30E550 
Yin 96-18 Plug —  300psi (F)NPT Steel 30Е736 Yen 44 5 — Н 
12m A - 5 = T Б ^in V7 -14 Socke 300psi (МРТ Steel 30Е714 
— MR T 400 psi_(M)NPT_ 304 SS_|30E567 Yin 7-14 Socket  — 300 psi (M)NPT Steel |30Е715 
Glahal Style ышы Universal Interchange 
Push On — > Hose Barb | А 
Yin — Plug у" 300 psi Alum |30Е627 Т x ип %п -— Socket  —  250psi Hose Barb Steel |30Е729 
j Hose Barb 4 ип in -- Socket — 250 psi Hose Barb Steel 30Е727 
ue Yin — Socket 7" 250 psi Hose Barb Alum |30Е629 S0E227 Rn — Socket — 250 psi Hose Barb Steel |30Е728 
30E627 с н - NPT 
Ain. — Socket / 250psi Hose Barb Alum |30Е619 йїп 97-18 Socket  —  250psi (M)NPT Steel 190721 
'A in 9 рэі тозе наг Yin VW-18 Socket  —  250psi (F)NPT Steel |30Е725 
, ; Жіп — Plug  %' 300psi US ^. Ашт  |30E628 %in 36-18 Socket  —  400psi (ҒМРТ 30455 |30E539 
кы Boer On si іп 3-18 Socket —  400psi (M)NPT 3045$ |30Е543 
; Rin — Socket 38" 250 psi Hose Barb AUM |30Е630 Yin 38-18 Socket -- 250 psi (F)NP Steel |30Е726 
Ri Rr — H p 
30E629 Жіп  — Socket 3 250psi Hose Barb Alum |30Е620 Hin ATE Socket — 25008 (ANP ETE 
351 = э] T т 
анары UO шшк шар ODST Hose Barb Alum (205022 win VF-14 Socket  —  400psi (M)NPT 30455 |30E544 
» Industrial Ип 0-18 Socket  — 400psi (FNPT 30455 30E537 
ы 2 — — “ain 14-18 Socket  —  400psi (M)NPT 30455 30Е541 
«Еее INTR Р 150рві (M)NPT — Steel 30Е595 Win VF-18 Socket  —  250psi (FNPT Brass |30E730 
Hose Barb g Yin w% -18 Socket — 250 рѕі (М)МР Brass |30E731 
30Е595 —— 5 — - - ww Ain W-18 Socket  —  250psi (M)NPT Steel |30Е719 
36 in ug 300 psi Hose Barb Steel |30Е672 Ain -m n8 Socket = 250 psi (БРТ Steel |30E724 
іп үгіп -- Socket -- 300 рѕі Hose Barb Steel |30Е695 3&in 9-18 Socket = 400 psi FNPT 304 SS 30Е538 
in — 0 = ] 
vain ug 300 psi Hose Вао Steel _[30E673 30E541 іп 34-18 Socket  —  400psi (M)NPT 30455 |30Е542 
win in - Socket --  300psi Hose Barb Steel |30E694 іп 34-18 Socket  —  250psi (M)NPT Steel |30E720 
Xin — Plug — 300 psi Hose Barb Steel |30E671 іп 34-18 Socket — 280 psi (БРТ Steel |30E723 
сім а Мп — Pug — 300psi ies gu Steel |30874 Pipe Body Barb Item 
| t d A ; Push On Size Size Material Size Includes No. 
шш” Мп - бойы — WOP носе Bary Steel |30Е676 Coupler and Plug Kits 
30E679 Yin -- Socket  —  300psi HoseBarb Steel |30E697 —, Automotive Interchange . 
'A in Ип — Socket -- 300 psi Hose Barb Steel |30E679 7 14 — 304Stainless Steel — V4" (1) Quick Coupler, (2) Plugs 30E536 
Ain — Plug --  300psi Hose Barb Steel |30E669 30E536 Е Flow Interchange. m | 
NR ‘in = Plug — 800 psi ТОП Steel |30Е675 A = A M ES а Л кышы (2) Plugs ud 
CoL Y ақ + іре 056 0 ах. em 
“in  — Socket  —  300psi Hose Barb Steel 30Е698 Size Connec. Size Pressure — Temp. Range No. 
30E669 Yin -- Socket -- 300psi Hose Barb Steel |30E680 Swivel Connector 
NPT Xin — Plug — 300рві Hose Barb Steel 30Е670 JA in F)NPT Ип 150 psi -40° to 150°F 30Е502 
Wein Y-14 Socket —— 250psi (FNPT Steel ~ [30528 Т Ип їй UU 50°F ЗЫ 
Bin %*-14__бос — 220рві (FNPT Steel |30E531 
in w'-14 Soc — 250рві (M)NPT Steel |30Е534 
win іп #14 Soc — 300psi (FJNPT Steel |30E683 


300psi (M)NPT Steel 30Е690 


300psi (F)NPT ^ Steel |30Е684 
300 psi (M NP Steel |30Е691 


232 psi МРТ Steel |30Е526 

250psi (F)NP Al 30E606 О О 

mu me A xu | FIND MORE ONLINE 
300 psi (МАРТ — ЕН TE E 2 
300 Bst (Е)МР Steel |30Е701 Сап t find it here . 
232 psi (М)МР Steel |30Е527 


300psi (M)NPT 304 SS 30Е551 
250psi (FNPT Alum |30Е607 


Y in 14" Soc 


е 
е 
е 
е 
е 

Min 94-14 Sockel 

Min 94-14 —Socke 

Yin = Socke 

Wain 4-18 Sockel 

Жіп 14-18 Plug 

Wain W'-18  Socke 

Vain W'-18 Sockel 

Yin 4-18 Plug 

Ain — Socke 

g 
е 
е 
е 
е 
е 
е 
е 


С ^ Yin %-18 Рі 
Ain 38-18 Soc 
Yin Yin %'-18 бос 


Yin 9-18 Soc 

30E530 Yin 3-18 бос 

Yin %-18 бос 

Yin %-18 Soc 

Yin 9-18 Soc 

Yin 396-18 Plug 

Yin 38-18 Plug 

Yin 36-18 Plug 300 psi NPT Steel |30E661 

Yin VW -14 Plug 300psi (M)NPT 304 55 |30Е552 

1 STL/Alum = Steel/Aluminum, SS = Stainless Steel, Alum = Aluminum, B/S = 
Brass/Steel. 


Go to Grainger.com? today to see 


Жора (ПТ ашт ШӘП | our full selection of over 1.5 million 
250psi (F)NPT Steel |30Е532 


250 psi (M)NPT Sed 3055 | products and the services and 
300 psi  (F)NP Steel |30Е682 


spo psi Урт Res ЗШЕ solutions to help you get it done! 
300 psi ШР Steel |30Е706 


E 
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PNEUMATICS 
Couplers & Plugs 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Pneumatic Coupling Plugs and Sockets 


ARO—ARO steel quick-connect air coupling plugs are the male end of coupling 
sets. Also called nipples, they're inserted into the coupling bodies (female ends). 


Steel is hard and resilient with a wide working temperature range. 


Industrial—Connect with industrial interchange nipples. Push-to-connect 


Sleeve, makes connect easy with one hand. 


Lincoln—Interchangeable with Lincoln Long Stem couplers. 


Tru-Flate-Automotive—For the automotive industry. Grip-ring sleeve version 
has a knurled diameter, providing easy operation when gloves are worn. 


Universal—Permits multiple series nipples to mate with one coupler. Universal 


Interchange fits Automotive, ARO and Industrial Interchange plugs. 


] 
+ 


30N174 


30N165 


n 


` 


30N362 


Hose 


Size Size 


ARO 210 Interchange 


Hose Barb | 
Va in 


VATI 


Ya in 


NPT 


Ya in 


Automotive Tru-Flate Interchange 


Vain 
36 in 


VATI 
Vain 
Vain 
36 in 
Vin 


Hose Barb 


Ve in 
36 in 


Ya in 


Vb in 


36 in 


Ya in 


NPT 
Yin 


vein 


36 in 


Ya in 


Vb in 


Ye in 


Vb in 
36 in 
36 in 
Vain 
Vain 
36 in 
36 in 
36 in 


Ye in 
% in 
36 in 
Ain 
Hin 
win 
Yin 
% in 
% in 
v in 
VATI 
VA 
36 in 
Vs in 
Yin 
Vs in 
Vin 
Vain 
TA in 
Vin 
Vain 
in 
¥% in 
36 in 
win 
Ye in 
win 
Эд in 
Vain 
Y in 
¥% in 
36 in 
win 


LH 


7-18 
31-18 
14-18 
38-18 
14-18 


E 


W-14 
31-14 
36-18 
36-18 
38-18 
Y£-14 
B14 
31-14 
31-14 
И'-18 
И'-18 
И'-18 
%'-18 
И'-27 
1-27 
Vg -27 
71-18 
14-18 
7-18 
7-18 
71-18 
38-18 
36-18 
386-18 
19-14 
VAC! 
31-14 
91-14 
34-18 
14-18 
36-18 
386-18 
Y? -14 


Vg -27 
Ип 4718 
Yin 37-18 
Industrial Interchange 
Hose Barb 
vein 


. hin 
Ya in 


34 in 


Vo in 


36 in 


Ya in 


Y in 
Tin 
36 in 
¥ in 
Vin 
Ye in 
% in 
Vain 
36 in 
36 in 
Yin 
Ye in 
Yi in 
Ys in 
Me in 
¥in 
¥% in 


ПИЦИ 


Plug 
Plug 
Socket 
Socket 


Plug 
Plug 
Socket 
Socket 
Socket 


Plug 
Plug 
Plug 
Plug 
Plug 
Plug 
Plug 
Socket 
Socket 
Socket 
Socket 
Socket 
Socket 
Socket 
Socket 


U|-U а” а”, -U|-U -U|-U UU а/а”, -U -U UU а” -U UU 
= 


mejan jae UU UU UU Uu Uu Uu CU CU cU 
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GRAINGER. 


ШШЩ 


Coupling Fitting Thread Coupling Barb 
Size Component Size 


үйі 
Y 
vy 


Features 


Sleeve Type 
Sleeve Type 


Sleeve Type 
Sleeve Type 
Sleeve Type 


ПІШІП 


Sleeve Type 
Sleeve Type 
Sleeve Type 
Sleeve Type 
Sleeve Type 
Sleeve Type 
Sleeve Type 
Sleeve Type 
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eeve 
eeve 
ееуе 
eeve 
eeve 
eeve 
ееуе 


сооз оо оз оэ ол оэ оз сэ ол оэ AD 


Exe eee 


EE 


Hose 
Connec. 


Hose Barb 


(BNET 


(zm 


z 
==кккЕк====кк====ҥк=====к=== == 


өзі өзі түтү 


ті 


GE 


===: 
О 


E 
4-4 


ose Bar 
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Hose 
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Barl 
Barl 
h On 
h On 
Barb 
Barb 
h On 
h On 


soos 


Hose Barb 
Hose Barb 
Push On 
Hose Barb 
Push On 
Hose Barb 
Push On 
Hose Barb 


Material 


Steel 
Steel 
Brass 
Brass 


Steel 
Steel 
Brass 
Brass 
Brass 
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Item 
No. 


30N173 
30N174 
30N165 
30N166 


30N171 
30N172 
30N169 
30N168 
30N167 


30N387 
30N385 
30N386 
30N388 
30N389 
30N390 
30N391 
30N354 
30N352 
30N353 
30N344 
30N362 
30N363 
30N364 
30N365 


30N299 
30N298 
30N282 
30N377 
30N380 
30N274 
30N384 
30N288 
30N297 
30N281 
30N376 
30N379 
30N383 
30N280 
30N375 
30N378 
30N392 
30N393 
30N269 
30N292 
30N381 
30N293 
30N382 
30N360 
30N374 
30N359 
30N361 
30N358 
30N346 
30N349 
30N342 
30N348 
30N347 
30N370 
30N369 
30N368 


30N311 
30N310 
30N312 
30N303 
30N304 
30N309 
30N307 
30N308 
30N302 
30N306 
30N305 
30N313 
30N314 
30N315 
30N317 
30N316 
30N319 
30N318 


30N193 


30N273 


Size 
3A in 


Vb in 


36 in 


'A in 


NPT 


Yin 


Ve in 


38 in 


'A in 


Vs in 


Yin 


vein 


Hose 


Size 
РАШ 
Tin 
Yin 
Y in 


Vo in 


Yin 
РАШ 
36 in 
36 in 
Yin 
36 in 
36 in 
Ain 
ys in 
Yin 
Yin 
Yin 
Yin 
JA in 
Yin 
Vain 
Yin 
JA in 
Жіп 
Yin 
6 in 
Hin 
36 in 
36 in 
36 in 
Ain 
іп 


36 in 


Yin 
3À in 
1in 
lin 
36 in 
Yin 
Y in 
Yin 
JA in 
36 in 
36 in 
¥% in 
Yin 
Yin 
Yin 
Yin 
TJA in 
Vain 
36 in 
Ain 
Yin 
Vs in 
Yin 
Yin 
Y in 
Эд in 
lin 
1in 
эв in 
36 in 
¥% in 
Yin 
іп 
V in 
V in 
Yin 


3. in 
3i in 


АП 
17-14 
3-14 
3/714 


Soc 
Soc 
Soc 
Soc 


Soc 


Soc 


Soc 
Soc 
Soc 
Soc 
Soc 
Soc 
Soc 
Soc 


Soc 
Soc 
Soc 
Soc 
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Coupling Fitting Thread Coupling Barb 
Size Component Size 
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Push 
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Safety Vent and 
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Features 

0 Connec 
h to Connec 
eeve Type 


о Соппесі 
о Соппес 


о Соппес 


eeve Туре 
h to Connec 
eeve Type 
eeve Type 
h to Connect 
h to Conneci 
h to Connec 
eeve Type 


Safety Vent and 


Push 


5 


0 Connect 
eeve Туре 


Safety Vent and 


Push 
Push 
Push 


Push 
Push 


Push 


Push 


Safety Vent and 


Push 


Push 


Push 


Safety Vent and 


Push 


Sleeve Type 
" Push 


Sleeve Type 
Safety Vent and 


Sleeve Type 
Sleeve Type 


Sleeve Type 
" Push 


0 Connect 


Sleeve Type 


0 Connec 
0 Connec 


0 Connec 


0 Connec 


0 Connect 


о Connec 


о Соппесі 
о Соппес 


о Соппес 


Safety Vent and 


Push 


Push 


Push 
Push 
Push 


Push 


Push 


Push 
Push 


0 Connect 
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ИІЕНШИ ИНИНПИНИ 


0 Connec 


о Соппесі 


о Соппес 
о Соппес 


Sleeve Type 
Push to Соппесі 
Sleeve Type 
Safety Vent and 
Push To Connec 
Safety Vent and 


Push 

S 
Pus 
Pus! 


0 Connect 


leeve Type 
h to Connec 
h to Connec 


Hose Item 

Connec. Material No. 
Hose Barb Brass 30N217 
Hose Barb Brass 30N218 
Hose Barb Steel 300356 
Hose Barb Brass 30N209 
Hose Barb Steel 30N335 
Push On Steel 30N337 
Push On — Steel 300355 
Hose Barb Brass 30N210 
Hose Barb Steel 30М343 
Hose Barb Steel 30М345 
Push On Brass 30М202 
Push On Brass 30N203 
Push On Brass 30М242 
Hose Barb Steel 30N248 
Hose Barb Steel 30N329 
Push On — Steel 30М249 
Push On Steel 30М331 
Hose Barb Steel 30N250 
Hose Barb Brass 30М244 
Push On Brass 30М246 
Hose Barb Brass 30N192 
Hose Barb Brass 30N231 
Hose Barb Brass 30N256 
Push On Brass 30М193 
PushOn Brass 30N233 
Push On Brass 30М257 
Hose Barb Steel 30N321 
Push On Steel 30N323 
Hose Barb Brass 30М258 
Push On Brass 30М260 
Hose Barb Brass 30М235 
Hose Barb Brass 30М259 
Push On Brass 30N194 
Push On Brass 30N237 
Hose Barb Steel 30М325 
Push On Steel 30N327 
(M)NPT Steel 30М290 
(M)NPT Steel 30N289 
(M)NPT Steel 30N291 
(F)NPT Steel 30N301 
M)NP Steel 30N279 
M)NPT Steel 30N287 
йр Steel 30N296 
(M)NPT Steel 30N276 
M)NP Steel 30N278 
M)NPT Steel 30N271 
M)NP. Steel 30N285 
F)NPT Steel 30N294 
(M)NPT Steel 300286 
(F)NPT Steel 30N295 
M)NP Steel 30М277 
М)МР Brass 30М273 
(F)NPT Brass 30N275 
(M)NPT Steel 30N283 
M)NP Steel 30N270 
M)NP Steel 30N284 
(F)NPT Brass 30N226 
(M)NPT Brass 30N227 
F)NP Brass 30N228 
F)NP Brass 30М221 
(M)NPT Brass 30N216 
(БРТ Brass 30N220 
(M)NPT Brass 30N219 
(F)NPT Brass 30N222 
(M)NPT Brass 30N211 
F)NP Brass 30N214 
(M)NPT Steel 30М357 
(F)NPT Brass 30N213 
(M)NPT Brass 30N373 
(F)NPT Steel 30М334 
(M)NPT Steel 30М336 
(M)NPT Steel 30N351 
M)NPT Brass 30N212 
F)NPT Brass 30N215 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Couplers & Plugs 


«rum Hose 
Coupling Fitting Thread Coupling Barb Hose Item 


Size Size Size ComponentSize X Features Connec. Material No. 
in %-27  Socke Sleeve Type M)NPT Brass 30N262 


= = = P 
Pneumatic Coupling Plugs and Sockets Socket — Sleeve Type (МРТ Brass 30285 
Socket — Sleeve Type NPT Brass 30N367 
Hose Socket -- Push to Connect (F)NP Brass 30N198 
Coupling Fitting Thread Coupling Barb Hose Item Socket — Push to Соппесі NPT Brass 30М195 
Size Size Size ComponentSize ^ Features Connec. Material Мо. Socket |— Push to Connect (F)NP Brass 30М197 
Vain 14-18 Socket — Риѕһ їо Connect (M)NPT Brass 30N204 зом223 Socket -- Pushto Connect (F)NPT ^ Brass 30N230 
Wain V4-18 Socket -- Pushto Connect (F)NP Brass 30N207 Socket -- Push to Connect (M)NP Brass 30N232 
Жіп 14-18 Socket -- Риѕһ їо Connect (F)NP Brass 30N238 Socket -- Sleeve Type M)NP Brass 30N261 
Vain 14-18 Socket — Pushto Connect (М)МР Brass 30N239 Socket | — Sleeve Type НІ Р Brass 30М264 
30N207 Wain 4-18 Socket — Sleeve Type (М)МР Steel 30М251 Socket  — Sleeve Type I) NP Brass 30М366 
Ип Ys'-18 Socket — Sleeve Type (РМР Steel 30М254 Socket — Safety Vent and F)NP Steel 30N320 
5 in 2-18 pocket — Push to Connect (M)NP. Brass 30N201 Push To Соппесі 
Yin 98-18 ocket -- Push їо Connect (Ғ)МР Brass 30М206 i __ Safety Vent and 
Yin %-18 Socket -- Push їо Connect (F)NP Brass 30N240 ип Socke Push To Connect. (М/МР Steel 30N322 
Yin 98-18 Socket -- Push to Connect NPT Brass 30N241 Socket -- Push їо Connect (M)NPT Brass 30М196 
fin ¥"-18 Socket -- Sleeve Type PT Brass 30N267 Socket -- Push to Connect (F)NP Brass 30М199 
біп 98-18 Socket — Sleeve Type F)NP Brass 30N268 Safety Vent and 
Yin 39-18 Socket — Sleeve Type (М)МРТ Brass 30N372 Socket — Push To Connect. (MNP Steel 30М326 
Yin Yin Ж-8 Socket — Sleeve Type (М)МР Steel 30N247 зомздо Socket -- Push to Connect (F)NP Brass 30N234 
Yin 38-18 Socket -- Sleeve Type (F)NPT “йесі 30М253 Socket -- Push їо Connect (М)МР Brass 30N236 
30N267 А " __ Safety Ventand p Socket -- Sleeve Type M)NP Brass 30N263 
%їп 9-18 Socket Push To Connect. (РАР Steel  30N328 тз Socket -- Sleeve Type EN Р Brass 30N266 
= E p 
%in 34-18 Socket — Safety Vent and (M)NP Steel 30N330 Socke! Sleeve Type N Brass 30М371 
Push To Connect К Socket — Safety Vent and F)NP Steel 30N324 
win 1-14 pocket — Push to Connect (М)МР Brass 30М205 ЫШ 9 Соппес 
їп 127-14 Socket -- Pushto Connect (F)NP Brass 30М243 __ Safety Vent an E 
Win 12-14 Socket  — Pushto Connect (M)NPT Brass 30N245 Socke Push To Connec )NP Steel 30М333 
Win 1-14 Socket -- Sleeve Type M)NP Steel 30М252 Socket  — Push to Соппесі DNPT Brass 30N223 
Yin 12-14 Socket  — Sleeve Type (Е)МР Steel 30М255 Vin Socket -- Push їо Connect (Ғ)МР Brass 30N224 
vin W-14 Socket — БОСАДЫ ап (F)NP Steel 300332 30М339 Кеші liter e — Push їо Connect (M)NPT Brass 30N225 
Yin 12-14 Socket -- Sleeve Type (F)NP Steel 30N350 vain 5 in 11-18 Plug - — M)NPT Steel 30N340 
30N332 Ип W-18 Plug = E F)NPT Steel 30М341 
Lincoln Longstem 
vain Vin 14-18 Socket — Sleeve Type M)NPT Brass 30N338 
Yuin 14-18 Socket  — Sleeve Type F)NP Brass 30N339 
Tru-Flate/Automotive E 
Yin vin 12-14 Socket -- Pushto Connect (M)NPT X Brass 30N208 
Ui І 
niversal Pneumatic Coupler 
Yain 14-18 ocket -- Push їо Connect (Ғ)МР Brass 30М394 
ип Wain 14-18 Socket — Риѕһ їо Connect (M)NPT Brass 30395 
30N394 Ain 38-18 Socket -- Pushto Connect (F)NP Brass 30N396 
віп 36-18 Socket -- Pushto Connect (M)NPT Brass 30N397 


Pneumatic Couplers and Plugs Re 
Coupling Hose Thread Coupling Barb Hose Item 

Size Fitting Size Size Component Size Features Connec. — Material No. 31C962 
1000/400/500 Series, Industrial Interchange 


31C955 
Hose Barb 
in win = Plug V eeve Type — Hose Barb Steel 310996 
36 in Yin = Plug y eeve Type — Hose Barb Steel 310995 
Ya in Vain — Plug V eeve Type ӨП, Steel 316997 
Yo in Vo in — Socket — v" eeve Type Ноѕе Barb — Brass 316974 
Hin ув іп — Socket — 9» eeve Type Hose Barb Brass 310950 
YA in — Socket w" eeve Type Hose Barb Brass 310957 
Ya in Vain — Socket — 4" eeve Type Io Brass 316975 
%1п — Socket  %' eeve Type Ноѕе Barb ^ Brass 310958 310007 31C960 
NPT 
ү win 1944 ug — eeve Type FN Steel 310988 
Win Jin — 34-14 ug — eeve Type FN Steel 310989 
Жіп  VW-18 ug = eeve Type F)N Steel 31986 
36 in Rin 3-18 ug — eeve Type (FN Steel 310987 


win 9-27 
Ain М"-18 


о 125250000 


p| 

p| 

p| 

p| 
“іп %-18 Plug 

P 

p| 


=] 


Ain — 8 Plug 


| 


eeve Type N Steel 316994 
eeve Type M)NPT Carbon Steel 310963 
eeveType — (ЕМРТ 908 Stainless 31699 
еее Туре (М)МРТ 303 Stainless 316990 
eeve Type (EN Brass 310984 31C977 


Yin Ип 17-18 — Plug 31C998 31D008 
Жіп  W-18 Plug eeve Type — (M)N Brass 310991 
Ain 448 Plug eeve Type m Steel 310985 
Ain  W-18 Plug eeve Type — (M)N Steel 316992 
Rin 5-18 Plug eeve Type (EN Carbon Steel. 310962 


Carbon Steel 310993 
Brass 316956 Coupling Hose Thread Coupling Barb Hose Item 
Brass 316967 Size Fitting Size Size Component Size Features Connec. Material No. 
eeve Type Brass 310968 Auto-Flo 23 Universal Series Industrial, А80210, Truflate Interchange 
eeve Type (М)М Brass 31C973 Hose Barb 
eeve Type m Brass 310964 36 in % in — Socket 38" Push To Connect Hose Barb Brass 31D004 
eeve Type — (M)NP Brass 310970 Vain Vin Va"-18 Socket М" Push То Connect Hose Barb Вгаѕѕ 31D003 
eeve Type — (F)NPT Brass 310966 NPT 


36 in 36-18 Plug 
Yin 17-14 Socket 
Yin 1-14 Socket 
Min — 34-14 — Socket 
Min — 34-14 — Socket 
Yin 1-18 Socket 
34 in Xin  Y/'-18 Socket 

Yin 39-18 Socket 


eeve Type (М)М 
eeve Type (M)N 


vin eeve Type (AN 


95955555575 


ПІШІННІҢ 


ооо осооооооооооо со | о |NRADADA |W о NAD со (сос 


віп 9-18 ocket eeve Type M)NP Brass 31C972 ; % in J8-18 ocket -- Push То Connect (F)NP Brass 31C999 
% 3 5 p С 36 in E 3 5 C ік 
Wain Vs'-18 Socket eeve Type (F)NPT Brass 310955 Е Ain %'-18 Socket -- Push То Connect (M)NPT Brass 31D002 
ип Yin М-18 Socket eeve Type M)NP Brass 310969 ип Vin  VW-18 Socket  — Push To Connect (NF Brass 310998 
3 Yin 39-18 Socket eeve Type F)NPT Brass 310965 3 Vin Vs"-18 Socket -- Push То Connect (М)МРТ Brass 31D001 
36 in 5 Socket eeve Type — (M)NP Brass 316971 Auto-Flo 23 Universal Series Truflate Interchange 
210/310 SERIES ARO Interchange Win  W-18 Plug — leeve Type _ (M)NPT Steel 31D012 
Міп 1-27 Plug — eeve Type M)NP Steel 31D005 38 in Yin "18 Plug — Sleeve Type F)NP Steel 31D009 
Yin win “'-18 Plug — eeve Type M)NPT Steel 31D006 Yin %'-18 Plug — Sleeve Type F)NPT Steel 31D010 
——— шшш ш NEM MES m2 ы 
eries Industrial Interchange A in Же ug = leeve Type arbon steel 
1 in Win  Y7-14 Socket — Push To Connect (M)NP Brass 31C961 Full Bore Series Industrial Interchange 
ы Yin 1-14 Socket  — Push То Connect (F)NPT Brass 316979 Hose Barb 
34 in Yin 3%18 Socket Push To Connect (M)NP Brass 310976 36 in Wain 0-18 Socket  — Sleeve Type ^ (F)NPT Carbon steel 310981 
3 Yin — 38-18 Socket Push To Connect  (F)NPT. Brass 310978 NPT 


Yin 14-18 Socket 
Jin (0-18 Socket 


Ривһ-іо-Соппесі (М)МР Вга55 310960 
Push To Connect  (F)NPT Brass 31C977 
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14 in Yin 17-14 Socket  — Sleeve Type (М)МРТ Carbon steel 310980 


‘in win 1-14 Socket 7" Sleeve Type Hose Barb Carbon steel 316982 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Item 
Material — Brand No. 
Brass Dixon 5CGU2 
Brass Dixon 5CGU7 
Steel Dixon 5CGR5 
Steel Dixon 5CGT2 
Brass Dixon 5CGU4 
Brass Dixon 5CGU9 
Steel Dixon 5CGR7 
Steel Dixon 5CGT4 
Brass Dixon 5CGR3 
Brass Dixon 5CGT0 
Brass Dixon 5CGU1 
Brass Dixon 5CGU6 
Steel Dixon 5CGR4 
Steel Dixon 5CGT1 
Brass Dixon 5CGR6 
Brass Dixon 5CGT3 
Brass Dixon 5CGU3 
Brass Dixon 5CGU8 
303 
Stainless Dixon 5CGX5 
Stee 
Stee Dixon 5CGW3 
Stee Dixon | 5CGW4 
303 
Stainless — Dixon 5CGX4 
Stee 
Stee Dixon 5CGX3 
Stee Dixon | 5CGW7 
303 
Stainless Dixon | 5CGW9 
Stee 
Brass Dixon 5CGX0 
Steel Dynabrade | 13677 
Steel Dixon | 5CGW8 
Steel Dixon 5CGX2 
Stee Foster | 32V282 
Stee Foster | 32V277 
Alpha 
Brass Fittings 20JY75 
Alpha 
Brass Fittings 20JY76 
Alpha 
Brass Fittings 20JY77 
Alpha 
Brass Fitings 20JY72 
pha 
Brass Fittings 20JY73 
Alpha 
Brass Fittings 20JY74 
Brass Amflo | 35YK84 
Brass Amflo 35ҮК85 


(a Composite Dynabrade | 13F694 
NPT Composite Dynabrade | 13F695 


Coupler Plug 
M)NPT 


TO CONNECT, TO CONNECT (M)NPT (F)NPT| LOCKING HEAD 


ағ EON 
' T М7 р quee NP 
Amfi | Б mu The Right Connection" ares fons 
Pneumatic Coupling Max. 
Pl d S k t Hose Working 
ugs an oc e S CoupilngFitting Thraag Coupling Pressure Hose 
А А i : Size Size Size Component © 70°F Connec. 
Universal Interchange fits Automotive and Industrial Interchange plugs. Vin 14-18 Sake 300 рї (F)NPT 
Wain 14-18 боскі 300 M)NP 
Max. jin WAB Socke 20025 PNET 
_ Hose . Working 34 in Vain 4-18 Socket 500рві (M)NPT 
CouplingFitting Thread Coupling Pressure Hose | Нет %їп %-18 Socket 300р5ї (F)NPT 
Size біле Size Component © 70°F Connec. Material Brand No. Yin 38-18 Socket 300 psi (M)NP 
Automotive Interchange 5CGR3 Yin 38-18 Socket 500 psi (F)NP 
Hose Barb H Yin Ж Socke 500 psi. (M)NPT 
( 3 3 = А lose ; Жіп V4-18 ocket 500 psi (F)NP 
Yin Фіп Plug 500 psi Barb Stee Dixon |50070 Vein V9-18 Socke 500 psi (M)NP 
| Min c ; Hose j Vain 4-18 Socket 300 рѕі _(F)NP 
іш. АП Plug — 500psi Barb бә! Dixon | SCGY8 Yin 74-18 Socket 300 psi (M)NPT 
мі _ н lose ч А Жіп V4-18 ocket 500 psi (F)NP 
| = Ув in Plug 500рѕі Bary Stee Dixon 5CGY9 Ya in й in 7018 Socke 500 psi (M)NP 
іп 38-18 ocket — 500 psi (F)NP 
5CGY8 Vain VW-18 Plug 500рві (МРТ Stee Dixon | 5CGY1 Yin 38-18 Socket 500 psi NP 
3, in Yin 448 — Plug — 500psi (M)NPT  Stee Dixon 5CGY5 Yin 96-18 Socket 300 рѕі (F)NP 
2 Yin 4-18 Plug ^ 500 psi үр Steel Dixon 5CGY3 5CGU1 Y&in 98-18 Socket 300 psi (М)МР 
94 in 35-18 Plug 500рві (M)NPT Stee Dixon | 5CGY7 Industrial Interchange 
Yin 9-18 Plug 500рві (F)NPT Stee Dixon 5CGYO 
иіп Jin 48 Plug — 500psi (M)NPT бее Dixon | 5CGY4 їп Y"-14 Plug 500рві (M)NPT 
Yein 38-18 Plug 500 psi (F)NPT  Stee Dixon 5CGY2 Yo in 
Yin 36-18 Plug 500 psi (NPT Stee! Dixon | 5CGY6 Yin 9-44 Plug 500рві (F)NP 
36 in An A Socke 200 psf NPT glee Dixon ЭАТ f Yin 94-14 — Plug 500рві (F)NP 
зіп %- осКе рві ee ixon 5 
vin Жіп 14-18 Socket 300 psi AU Brass Dixon 5CGX6 %in іп 98-18 Plug — 500psi (M)NPT 
5CGX8 Vain V4'-18 Socket 300 psi (M)NPT Brass Dixon 5CGX8 3 EM 
Industrial Yin 38-18 Plug 500 psi (M)NPT 
Hose Barb 5CGW7 йїп 4-27 ug 500 psi ШАРТ 
= ч ; Hose j 
Win Yin — Socket 500 psi Bart Stee Dixon 5CGT9 Ir. Vin W-18 Plug 500 psi (M)NPT 
4 Е р y ose " 1 ‘ 
Yin Yin — Socket 500 psi Bart Stee Dixon 5CGT8 ДА ) Ya in ain WAS Plug 300 psi (M)NPT 
ush = Vin Я-8 X Plug 230 psi (M)NPT 
г. Ain — Socket 500 psi on Hose Brass Dixon 5CGUO Yin 17-18 Plug ^ 500 psi МИРТ 
їп arb Yin %-18 P 500 psi. (M)NPT 
і hin -= Socket 500 psi Hose Stee Dixon 5CGT7 t іп iin WAA Socks 300 psi (NPT 
Barb 430677 "in %in 99-18 Socket 300 psi_(F)NPT 
5cGuo NPT Push/Pull 
Жіп 14-18 Plug 500рві (F)NPT Stee Dixon | 5CGV9 NPTF 
Жіп sin 3-48 Plug 500рві (F)NPT Stainless Dixon | 5CGW2 Yain М-18 Боске 250рві (F)NPT 
Stee Yain іп 34-18 Socket 250 psi (F)NPT 
ein. das : : ч 
f " Yin 14-18 Plug — 500psi (F)NPT mE Dixon | 5CGV7 ‘in 1-14 Socket 250psi (F)NPT 
Ain Yin 77-18 Plug ^ 300 psi BNP Brass Dixon | SCGV8 NPTM 
Uu» m m - m MF pype OP YTB Socket 280 psi МРТ 
Win 7"-18 Socket 500 psi (МРТ Stee Dixon | 5С688 Win Жіп 9-18 Sock 250 psi. (M)NPT 
cave wn DA d Rus шупш а Sees 5. 
5 6 Д Д E " " 4 
‘ein “іп Socket 500 рві (M)NPT Steel — Dixon 56016 Жіп 07-14 Socket 250рві (M)NPT 
Jai Ж Socket 500 psi (M)NPT Stee Dixon 5CGTS Universal 
NPT 
Yain 14-18 Socket 300 psi (M)NPT 
Win iin 07-18 Socket 300 psi (F)NPT 
11) іп w18 Socket 175 psi 
13Ғ695 Yain V4-18 Socket 175 psi 
стр 
The Right Connection" 5cG H3 
Bowes-Style Couplers 
Coupler Plug Coupler Body Coupler Body 
HOSE | HOSE BARB | COUPLER PLUG | HOSE BARB PUSH (M)NPT PUSH, (F)NPT PUSH 
BARB | LOCKING HEAD | LOCKING HEAD TO CONNECT 
Coupling Мах. Barb) Item Item Item Item Coupling Мах. Pipe Item Item 
Size Pressure Material Size Мо. No. No. No. Size Pressure Material Size No. No. 
Yin  500psi Steel У іп |5CGH3 5CGK7 = 5CGH7 Win 300psi Brass /” 5CGJ7 5CGK5 
Yin  300psi Brass 1 in|5CGH5 5CGK9 — 5CGH9 їп  300psi Bras Ж 5CGJ8 5CGK6 
Yin  500psi Steel Жіп |5CGH4 5CGK8 | 5CGH8 Yin  500psi Steel У" 5CGJ5 5CGK3 
їп  300psi Brass Зл in| 5CGH6 — 5CGLO 5CGJ0 Yin  500psi Steel 9 5CGJ6 5CGK4 
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COXREFLS € alIREELCRAFT SPEEDA/RE ` 


Washdown & Pressure Washer 
Spring-Return Hose Reels 


Reels hold water hoses for heavy-duty cleaning applications. 
Spring-return hose reels help retract hose onto the reel without 16X545 

an external power source. The spring-return has a locking ratchet 

and pawl that locks into place once users have pulled the hose to 

the desired length. The ratchet is released by pulling the hose out, = ; 
and then hose can be rewound onto the reel. Stainless steel reels B 
withstand rust, corrosion, contaminants, and saltwater. Pressure i 
washer reels hold hoses that use high pressure to remove dirt, 
grease, and grime in food processing plants, pulp and paper plants, 


SS 
water volume output with a range of psi requirements for low- or = 


and equipment. Washdown reels handle hoses for low- to high- 
high-pressure applications such as cleaning service bays, food 33N085 
processing plants, and fleet maintenance. 3MJJ5 includes hose. 2CAG9 3MJJ5 
Hose End Maximum Item 
Hose Cap. Configuration Operating Pressure Overall Dim. Swivel Material Brand No. 


Corrosion-Resistant Stainless Steel Washdown Spring-Return Hose Reels 
Hose Not Included 


25 ft (ve in I.D.) = 300 psi 7inLx17 Жіп W x 18 % in H Stainless Stee Coxreels 16X545 
25 ft (% in 1.D.) — 300 psi 19 ^ in Lx 9 % in W x 25 ^ in H Stainless Stee Coxreels 16X548 
50 ft (V in ID.) = 500 psi 19% in Lx 7 in W x 20 Vi in H Stainless Stee Reelcraft 62785 
50 ft (34 in 1.D.) — 300 psi 23 in Lx 994 in W x25 V» in H Stainless Stee Coxreels 271F16 
70 ft (% in 1р.) = 300 psi 19 % in L x 8 віп W x 20 ^ in H Brass Reelcraft 38EE94 
100 ft (% in I.D.) = 500 psi 24 in Lx 10 % in W x 25 % in H Stainless Stee Reelcraft 5KPC2 
Hose Included 
50 ft (V in I.D.) Y2 in MNPT 300 psi 20 % in Lx 8 “Ae in W x 22 % in H Stainless Stee Speedaire 2CUD4 
Corrosion-Resistant Stainless Steel Dual-Pedestal Washdown Spring-Return Hose Reels 
Hose Not Included 
50 ft (% in L.D.) — 500 psi 24 in Lx 10% in W x 25 % in H Stainless Stee Reelcraft 38L549 
50 ft (1 in I.D.) — 500 psi 24 in Lx 15 % in W x 25 % in H Stainless Stee Reelcraft 5KPC3 
75 ft (3⁄4 in I.D.) = 500 psi 24 in L x 13 іп W x 25 % in H Stainless Stee Reelcraft 62786 
Corrosion-Resistant Stainless Steel Pressure-Washer Spring-Return Hose Reel 
Hose Not Included 
50 ft (% in І.П.) — 3,000 psi 19 ^ in L x84 in W x 21 4 in H Stainless Stee Coxreels 16X549 
Enclosed Corrosion-Resistant Stainless Steel Air or Water Spring-Return Hose Reels 
Hose Not Included 
50 ft (36 in І.П.) — 300 psi 21% in Lx 8 1^ in W x 21 У in H Stainless Stee Coxreels 29PY05 
50 ft (4 in I.D.) = 300 psi 21 7% in L x 8 Y» in W x 21 3⁄4 in H Stainless Stee Coxreels 33N085 
Pressure-Washer Spring-Return Hose Reels 
Hose Not Included 
50 ft (% in I.D.) = 5,000 psi 1994 inLx7 in W x20 1⁄4 in H Nickel Plated Steel Reelcraft 2CAG9 
100 ft (36 in 1.0.) — 5,000 psi 19 Vein L x 12 віп W x 21 Va in H Steel Speedaire 45UZ54 
100 ft (% in І.П.) = 5,000 psi 24 in Lx 10 V? in W x 25 % in H Nickel Plated Steel Reelcraft 4NB25 
Hose Included 
50 ft (% in І.П.) Ys in MNPT 4,800 psi 19 % in Lx 7 in W x20 % in H Nickel Plated Steel Reelcraft 38EE39 
75 ft (% in I.D.) Ys in МАРТ 4,800 psi 19 3⁄4 in L x 8 % in W x 20 1⁄4 in H Nickel Plated Steel Reelcraft 482X02 
Washdown Spring-Return Hose Reel 
50 ft (Ve in ID.) Ve іп MNPT 232 psi 19 %6 in Lx 9 3 in W x 22 in H Brass Reelcraft 3MJJ5 
S[e[REELCRAFT 


Pre-Rinse & Potable Water 
Spring-Return Hose Reels 


= Spring-return rectracts hose without external power source 
= Reels mount to floor, walls, or ceiling 

» Adjustable hose guide included 

= Includes hose 

Pre-rinse reels hold hoses that carry water to highly corrosive environments and are powder- 
coated. Enclosed pre-rinse reel shields out any contaminants to protect and extend the life of the 
reel, the hose, and the components inside. Both types are rated for hot water washdown and food 


prep in restaurants and commercial kitchens. Potable water reel connects hoses to drinking water 4NB26 
systems. This single-pedestal reel has a full-flow stainless steel fluid path with a PVC swivel, drain, 
and standard female garden hose fitting. It holds low-pressure water hoses to bring potable water to 
water purification plants, water storage tanks, and food and beverage plants. 
Item 
Hose Cap. Hose End Configuration Maximum Operating Pressure Overall Dim. Swivel Material No. 
Pre-Rinse Spring-Return Hose Reels 
25 ft (¥% in I.D.) Spray Valve x 38 in MNPT 125 psi 12 % in L x7 in W x 12 “%inH Brass 38L556 
35 ft (% in 1р.) 36 in МАРТ x % in FNPT 125 psi 14 4 in Lx6 іп Мх 1496 inH Brass 4NB27 
Enclosed Pre-Rinse Spring Return Hose Reel 
35 ft (% in 1.0.) 36 in МИРТ 125 psi 16 4inLx7 in Wx15inH Brass 3MJJ1 
Potable Water Spring Return-Hose Reel 
35 ft (% in 1.0.) Ya in FGHT x іп FNH 150 psi 14 V in Lx 6 Y6in Wx 1496 inH PVC 4NB26 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. = a 
Hose Reels Details on page A1. 


Reels hold hoses that supply air for tools, sprayers, and services from compressed air, and breathable air for respiratory 
applications with low- or high-pressure breathing systems. Ratchet and pawl locks desired hose length into place. 


Air-Only Spring-Return Hose Reels «777779» “свенсвағт| SPEEZAIRE 
» Retracts hose onto the reel without an external power source 
39E518 Maximum Reel Item 


Hose Cap. Hose End Configuration Operating Pressure Overall Dim. Swivel Material Color Brand No. 
5LAL3 Air-Only Spring-Return Hose Reel 
Hose Included 
50 ft (Vo in I.D. Yin МЇРТ 300 psi 19 inLx7 7 in Wx 19 4 inH Steel Black, Green Legacy 5LAL3 
Breathing Air Spring-Return Hose Reel 
Hose Not Included 
50 ft (V in 1.0. 500 psi 19 inLx7 in Wx20 4 in H Stainless Steel Blue ^ Reelcraft 381518 
Compact Air-Only Spring-Return Hose Reel 
Hose Not Included 
MW 25 ft (A in T.D. — 300 psi 12 inLx576in Wx 13 % in H Brass Red Reelcraft 56MW37 
56 37 Enclosed Air-Only Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 
25 ft (A in I.D. Va in МАРТ 300 psi 16 й in Lx7 in W x15 in H Brass Red Reelcraft 59LK52 
1 30 ft (3% in 1.0.) 38 in Hose Barb x % in МАРТ 180 psi 13 2 in L x 6 % in Wx 12 và in Н Anodized Aluminum — Black Legacy SRWR8 
^ 50 ft (3 in 1.0.) 38 іп Hose Barb x % in MNPT 300 psi 19 4 in Lx 10 “іп W x 17 й іп Н Anodized Aluminum — Black — Speedaire 2VDF1 
50 ft (% in 1.0.) 38 in Hose Barb x 1⁄4 іп МАРТ 350 psi 19 1⁄4 in Lx 10 Ve in W x 17 1⁄4 in H Anodized Aluminum — Black Legacy 260M70 
3RWRB8 50 ft (^ in I.D.) % in Hose Barb x % in МЇРТ 300 psi 19 inLx10 іп W x 17 Жіп H Anodized Aluminum | Black — Speedaire 2VDF4 
75 ft (6 in 1.0.) 38 іп Hose Barb x % in MNPT. 300 psi 19 74 in Lx 10 іп W x 17 Жіп H Anodized Aluminum | Black — Speedaire 2VDF2 


Lightweight Air or Water ORRERA] со е 

Spring-Return Hose Reels SEV, 
" E 

PI = Mount to a floor, wall, or ceiling 

These low-pressure reels are designed for less demanding industrial or commercial use. The spool is made 

from engineered plastic for long service life. Reels include a guide arm that adjusts to seven positions. They 

are commonly used with pneumatic tools, in lubrication, and with general industrial air/water services. 

Hose End Maximum Reel Item 
Hose Cap. Configuration Operating Pressure Overall Dim. Swivel Material Color Brand Мо. 


Lightweight Air or Water Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 


35 ft (Ий in I.D.) Yin МАРТ 300 psi 16% inLx6 іп Wx1776inH Brass Black, Red Reelcraft 263D55 
50 ft (in D.) іп MNPT 300 psi 16 inLx6AinWx1776inH Brass Black, Red Reelcraft 263D56 
50 ft (% in I.D.) 4 in МАРТ 300 psi 16 %2 in Lx 6 й in Wx 17 % in H Brass Black, Red Reelcraft 263058 
50 ft (in I.D.) іп МАРТ 300 psi 16 V? in Lx 7 94 in W x 17 % in H Nickel Plated Steel Black, Red Reelcraft 263065 
60GWO6 Hose Not Included 
35 ft (V4 in 1.0. — 300 psi 16 біпіхб іл Wx1776inH Brass Black, Red Reelcraft 4LMH2 
35 ft (ji in T.D. = 300 psi 16 Y? in Lx 6 % in Wx 17 % in Н Nickel Plated Steel Black, Red Reelcraft 4LMG8 
ИШЕН БЕН Lightweight Air or Water mn -Return Hose Reel 
ose Include: 
20 ft 40 Ойт) Hein MNPT_300 psi_10 Zin Lx5 ЙіпМ/х10%іп! ав  Вше бохгевіз 0GWÜG іп 1.0.) %in МАРТ 300 psi 104 inLx5 %inWx 10% inH Brass Blue — Coxreels 60GW06 
Maximum Reel Item 
Hose Cap. Hose End Configuration Operating Pressure Overall Dim. Swivel Material Color Brand No. 
Standard Air or Water Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 
25 mi іп T.D.) У, in МАРТ 300 psi 12 3964 in L x 6 Ves in W x 13 292 in H Brass Green Speedaire 437J21 
25 ft (28 in I.D. YA in MNP 300 psi 12 195? in L x 6 Уо in W x 13 2982 in H Brass Green Speedaire 49AE03 
25 ft (2 in T.D. Y» in MNPT 300 psi 13 252 in Lx 6 176 in W x 15 222 in H Brass Green Speedaire 437J22 
25 ft (іп I.D. 34 in MNP 250 psi 19%inLx7inWx20 %inH ^ Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 4МА87 
25 ft (34 in T.D. 34 in MNPT 300 psi 201% in LX 9 V in W x 21 Yie in H Brass Green Speedaire 45UZ40 
33 ft (96 in I.D.) % іп MNPT x 1⁄4 in MNPT 300 psi 17 95 in Lx 7 in Wx 17 in H Brass Green Speedaire 2CUAS 
35 ft (Vi in I.D. YA in MNPT 300 psi 12 1952 in L x 6 3964 in М/х 13 5764 in Н Brass Green Speedaire 45UZ36 
35 ft (% in I.D. Yi in MNP. 300 psi 13 252 in L x 6 9 in W x 15 %2 in H Brass Green Speedaire 450734 
50 ft (Ain T.D. Y in MNPT 300 psi 17 9 in Lx7 in W x 17 in H Brass Green Speedaire 2CUA3 
50 ft (1⁄4 in I.D. YA in MNP 300 psi 12 3964 in L x 6 Yea in W x 13 2982 in H Brass Green Speedaire 437J20 
50 ft (ў in T.D. YA in MNPT 300 psi 12 194; in Lx 6 3%4 in Wx 13 57s in H Brass Green Speedaire 45UZ37 
50 ft (3 іп D.) З іп MNPT x % in МАРТ 300 psi 17% inLx7inWx17inH. Brass Green Speedaire 2CUAT 
50 ft (36 in T.D. 38 in MNPT 300 psi 13 25%; in Lx 7 Y& in М/х 15 92 in H Brass Green Speedaire 45UZ33 
50 ft (28 in I.D. YA in MNP 300 psi 13 2542 in L x 6 7e in W x 15 922 in H Brass Green Speedaire 49AE04 
50 ft (98 in I.D. 36 in MNPT 300 psi 20 in Lx 9 in W x 22 inH Brass Green Speedaire 4UKX5 
60GWO09 50 ft (96 in T.D.) % іп MNPT x % in MNPT 300 psi 20 i^ in Lx 9 іп W x 22 1⁄4 in H Brass Green Speedaire 6WA71 
50 ft (36 in 1.0. 34 in MNP’ 300 psi 20inL x9 in W x 22 in H Brass Red Lincoln 3MJK4 
50 ft (% in 1.0.) Va in MNP 300 psi 19 іпіх8 14inWx20 /4inH Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 260N21 
50 ft (% in I.D.) Ya in MNP 300 psi 19%inLx7inWx20%inH Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 22864 
35 ft ІЙ іп 2] 36 in MNP 300 psi 13 2542 in Lx 6 34e in W x 15 92 in H Brass Green Эреейаге T 
E 50 ft (7 in 1.0. 1^ in MNP 300 psi 19 Asin Lx 7 in W x 22 1⁄2 in H Brass reen Speedaire 2CUA9 
APEEDAIRE 9le|REELCRAFT 50 ft (in T.D.) % in MNP 300 psi 17 in Lx9 іл W x 20 %4 in H Brass Green Speedaire 440624 
50 ft (% in I.D.) % in MNP 300 psi 15 3⁄4 in Lx 7 % in W x 16 2%2 in H Brass Green Speedaire 49AE06 
ЕЈ 50 ft (in T.D.) % in MNPT x 1? in MNPT 300 psi 20 i^ in Lx 9 іп W x 22 4 in H Brass Green Speedaire 6WA72 
LINCOLN MA = IN 50 ft (V^ in I.D. 7 іп MNP 300 psi 20 in L x 9 in W x 22 in H Brass Red Lincoln 3MJK6 
COXREELS 50 ft (7 in I.D.) Эв in MNP 300 psi 19%inLx7inWx20%inH Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 22865 
1 =й 50 ft (7o in ID.) Yo in МИР 300 psi 19%inLx7inWx20 іл!” Nickel Plated Steel Red  Reelcraft 381509 
= 70 ft (% in 1.0. % in MNP 300 psi 17 1 in Lx 8 7& in W x 18 Vie in H Brass Green Speedaire 45UZ41 
70 ft (% in I.D. Yi in MNP. 300 psi 19%inLx7inWx20 %inH ^ Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 263066 
Standard Air or 70 ft (36 in ГЮ. Ya in MNPT 300 psi 19 %inLx7inWx20%inH Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 48ZW93 
75 ft (96 in I.D. Эв in MNP 300 psi 24inLx10%inWx25%inH Nickel Plated Steel Red Вееісгаї 448F63 
= 75 ft (36 in T.D. V2 in MNPT 300 psi 19 %in Lx 8%inWx20“%inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft_ 448F71 
Water Spring-Return 75 ft (in D.) Y2 in MNPT x % in МАРТ 300 psi 26 %cinLx12inWx27inH Brass Green Speedaire 2CUB8 
H R | 75 ft (%2 in LD. 38 in MNPT 300 psi 1994inLx814inWXx20 Y;inH Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 48ZW96 
75 ft (4 in I.D.) % in MNP 300 psi 26 %e in Lx 12 in W x 27 in H Brass Green Speedaire 2CUC1 
ose ee S 100 ft (36 in T.D.) 38 in MNPT 300 psi 26 ie in Lx 12 in W x 27 in H Brass Green Speedaire 2CUB6 
These single-pedestal reels include stan- 100 ot ntded Yo in MNP 300 psi 19 іпіх8 И іп Мх 20 И іпН Nickel Plated Steel Red Reelcraft 48ZW95 
dard low-pressure hose for air or water | 300 psi 6%inL 17 %inWx18%inH Stainless Steel Blue Coxreels 447K09 
service only. Reels mount to the floor, — Water - па, жина T934inLx7inWx204inH Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 4LMJ2 
wall, or ceiling, and include an adjust- — 
able guide arm. They are used with air А % in MNP 300 psi 1334 in Lx 6 И in W x 14 V2 in H Brass Blue Coxreels 60GW07 
7 h f y tic tools, i Я 3 Y» in MNPT 300 psi 17 іт Lx 7 in W x 18 $6 in H Brass Blue Coxreels 6061/09 
or water hoses Tor pneumatic 10015, ІП t D. % in MNP 300 psi 17 in Lx 6% in W x 18 % in H Brass Blue Coxreels 6001/08 
service centers, and at construction sites. _50 ft (v^ in I.D. Y2 in MNP 300 psi 17 V6 in Lx 7 in W x 18 96 in H Brass Blue Coxreels 60GW10 
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NB 
SPEEDAIRE  *sREELCRAFT саз 


Enclosed Air ог Water Spring-Return Hose Reels 


Compact and durable reels are for use in limited Powder-coated, heavy-gauge steel enclosed casing 
spaces. Enclosed lightweight air or water reels shields out any contaminants and protects and 


are designed for continuous use. Polypropylene case extends the life of the reel, the hose, and the compo- 
houses the brass swivel and fluid path, the steel nents inside. Reel mounts to the floor, wall, ceiling, or 


main shaft, and the steel spring. Case resists most on a bench, and include adjustable guide arms and 
acids, alkalis, and UV rays, and protects and keeps adjustable hose roller guides. Used with air or water 


the hose clean. Lightweight reels mount on a wall, hoses in grocery stores, restaurants, and commercial 


ceiling, or the floor. Commonly used with pneumatic ^ kitchens. Enclosed air or water reels have a 


tools and for water service. Enclosed controlled- full-flow shaft and swivel to assure product delivery. 


retraction air or water reel reduce retraction Reels mount to the floor, wall, or on the ceiling and 
speed to a safe, steady pace to prevent injuries and include ап adjustable guide arm. Used with air or 
hose whipping. 90? full-flow NPT swivel inlet is water hoses in food and chemical plants, automotive 
machined from solid brass with nitrile swivel seals. ^ service centers, and with pneumatic tools. 
Hose End Maximum Reel Item 

Hose Сар. Configuration Operating Pressure Overall Dim. Swivel Material Color Brand Мо. 
Enclosed Lightweight Air or Water Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 
8ft (Ий in I.D.) Yin МАРТ 200 psi 8% in Lx2 іп Wx7 76 inH Brass Green Speedaire 2CUD6 
50 ft (% in I.D.) “іп МАРТ 232 psi 22 in L x 9 біп W x 19 % in H Brass Black Reelcraft 263078 
50 t inL.D.) “іп МЇРТ 232 psi 22inLx9 Жіп Wx 19 % in H Brass Black Reelcraft 5PG11 
65 ft (36 in D % in MNPT 232 psi 22 in Lx 9 %inWx 1996 in H Brass Black Reelcraft 3MJJ3 
Enclosed Controlled-Retraction Air or Water Spring-Return Hose Reel 
Hose Included 
50 ft (72 1.0.) “іп MNPT 300 psi 21% in Lx8 %inWx 21% in Brass Blue Coxreels 29PY57 
Enclosed Air or Water Spring-Return Hose Reels 
Hose Included E : 
25 ft (“in 1.0.) “іп MNPT 300 psi 16 й in Lx7 in W x15 in H Brass Red  Reelcraft 4NB11 
40 % іп 1.0.) “іп МАРТ 300 рѕі 17 16 in L x 8 1s in W x 17 YeinH — Aluminum Green Speedaire 2CUC9 
50 ft (% in I.D.) %їп МАРТ 300 psi 17 sin х8 еіп Мх 17 %inH — Aluminum Green Speedaire 2CUC7 
50 # (7 in 1.0.) 36in MNPT 300 psi 21 біп x7 % in Wx 20% in Н Nickel Plated Steel Red Вееісгаї 4NB13 
Hose Not Included А 
50 ft (% in Т.р.) — 300 psi 21 7&inLx8 ^ in W x 21 3⁄4 in H Brass Blue Сохгев!5 29PY09 


SPEEDAIRE  9aIREELCRAFT 


ААЛА 


Dual-Arm Air ог Water Spring-Return Hose Reels 


= Mount on a wall, ceiling, or in a truck 

= Include a field adjustable guide arm 

Feature an all-steel, reinforced dual-pedestal base and arms for increased stability. Reels are 
powder-coated for corrosion resistance. Hold air or water hoses and are commonly used in 
manufacturing facilities, auto or fleet service centers, and with food and chemical processing. 


Hose End Maximum Reel Item 
Hose Cap. Configuration Operating Pressure Overall Dim. Swivel Material Color Brand Мо. 
Hose Included 
50 ft (3% in I.D.) іп MNP 300 psi 14in Lx 11 14 in W x15 3% in H Steel Green Speedaire 31XG65 
50 ft К in [Dj 34 in МАРТ 300 psi 19 % in Lx 16 іп W x 20 Yis in H Brass Green Speedaire 31XG67 
50 ft (74 in |І.0.) 3% in MNP 250 psi 24inLx10%in Wx 25 %inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 448F65 
50 ft (74 in T.D.) %іп МАРТ 250 psi 26 Vie in Lx 12 in Wx 27 in H Brass Green Speedaire 6WA75 
50 ft (1 in T.D.) іп MNP 250 psi 24inLx15%inWx25%inH Nickel Plated Steel Red —Reelcraft 4NA88 
75 ft (v2 in T.D.) У in MNPT 300 psi 20 76 in Lx 12 Y» in Wx 21 %e in H Brass Green Speedaire 31XG63 
75% (2 in I.D.) ^in MNP 300 psi 24inL x10 %inWx25%inH Nickel Plated Steel Red —Reelcraft 4NA86 
75 ft (Min T.D.) ў іп MNPT 300 psi 22 % in Lx 16 % in Wx 23 Ye in H Steel Green Speedaire 31XG68 
75 ft (% in LD4 3A in MNP 250 psi 24 in Lx 13 іп Мх 25 %inH Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 5PG07 
100ft (96 in T.D.) % in MNPT 300 psi 20 76 in Lx 12 Y» in Wx 16 76 in H Brass Green Speedaire 31Х662 
100 ft (96 іп 1.0.) $6 in MNP’ 300 psi 24inLx10 “%inWx 25 %inH Nickel Plated Steel Red —Reelcraft 4NA85 
100 ft (^ in I.D.) Y^ in MNP’ 300 psi 20 76 in Lx 12 іп W x 21 is in H Steel Green Speedaire 31XG66 
100 ft (іп I.D.) Yin MNP 300 psi 24inL x10 %inWx25%inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft_ 5Р604 
100 ft (vein LD.) “ein MET X зоры 26 94s in Lx 12 in Wx 27 in H Brass Green Speedaire МАТА 
Hose Not Included 
50 ft (34 in ID.) — 500 psi 24inLx10 іп Мх 25 %inH Nickel Plated Steel Red  Reelcraft 59YT27 
100 ft (іп 1.0.) = 500 psi 24inLx10%inWx25%inH Nickel Plated Steel Red —Reelcraft 59YT26 
S(G]REELCRAFT 
Side-Mount Air or Water Spring-Return Hose Reels 
= Hose Included = Brass swivel 


= Max. operating pressure: 300 psi = Red reel color 

Side-mount reels mount with their right or left side against a column, a wall, or wherever space is limited. 
The guide arm on these low-pressure reels adjusts to right hand (top wind) or left hand (bottom mount). 
Steel bases are robotically welded for maximum strength, all steel components are powder-coated for 
corrosion resistance, and full-flow shafts and swivels deliver air or water. Compact reels with air or water 
hoses are used with pneumatic tools, in automotive service centers, and for paint spraying. 


Item 

Hose Cap. Hose End Configuration Overall Dim. No. 
25 ft (% in I.D. YA іп МАРТ 12 Yin L x 5 Me in W x 14 in H 12U319 
25 ft (V? in T.D. Ъ in МАРТ 16 1⁄2 in L x5 3e in Wx 17 76 in H 120321 
50 ft (% in I.D. Ya in МАРТ 16 1⁄2 in Lx 5 34s in Wx 17 % in H 120320 
Bt (4 in m У іп МАРТ 16 Ye in L x 6 34s in W x 17 % in H 120322 
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29PY57 


448F65 


12U319 


2925 


PNEUMATICS Scan. Order. Done. => 
Hose Reels Details on page A1. 


9[a[REELCRAFT 


Dual-Pedestal Air or Water 
Spring-Return Hose Reels 


= Hose Included 
» Max. operating pressure: 300 psi 
» Red reel color 


= Nickel-plated steel swivel Item 

; ; ; А А Ноѕе Сар. Hose End Configuration Overall Dim. No. 
Include a reinforced dual-pedestal base and guide arm to reduce vibration during 35 ft (Ain 1р) Vain МИРТ 74%inLx8inWxi6%inH БКРАД 
use. Feature an all-steel construction with a baked-on powder-coated finish for 35 ft (% in 1р.) У in МАРТ 14 іп х8 іп Мх 16 іН  5KPA6 
rrosion resistance. Low-pressure, compact reels mount on а wall or on the ceiling. _35 1 (п 1.0) Жіп MNPTx іп MNPT _ 14% пі х9 п М/х 16% тН КРАВ 
ew i р} J ce | к Sure, i ds G ОШ | di hin 9 50 ft (4 in D.) YA in МАРТ 14%inLx8inWx16%inH 5КРА5 
Dual-pedestal hose reels and air or water hoses are commonly used in manufactur- -50 ft (ттр) Yin МАРТ 16 %inLx8inWx17inH 2САб5 
ing facilities, auto or fleet service centers, and food and chemical processing. 50 ft (% in L.D.) 36 in MNPT 16 ^ inLx9inWx17 inH 2CAG6 


5FZW5 29PX31 
VEN 
COXREELS 
WN =F 

Air or Water Combination 
Spring-Return Hose Reels 
= Max. operating pressure: 300 psi 
= Blue reel color 

= Brass swivel 

Items combine two hose reels in one unit where each reel and hose oper- TA Muse E байан буйн Пап 
ates independently апа can carry air іп one hose, water іп the other hose. eee 058 Eng von guraton Ver Эт. è: 
Combination hose reels are used where two hoses are needed to complete ajob 25 ft (4 in ID) Yin МАРТ x 7 іп МЇРТ 5FZW8 
and where space is limited. The heavy-duty steel, single-mount base provides 25 ft (% in ID) Yin MNPTx%inMNPT 17 п x 10 іп SFZW6 
tability and is powder-coated for corrosion resistance. Two external fluid paths — 201 (^ In ID) Yin МАРТ х in МАРТ Mortem SEZWS 
5 р С TOT Гез $ p 50 ft (34 in ID) 36 in MNPT x 36 in MNPT 5FZW7 
include 90° full-flow NPT swivel inlets and nitrile seals. Low-pressure reels Hose Not Included 

mount on a wall, floor, or overhead with one mounting pattern to save installa- 25 ft (% in ID) | | 29PX32 
tion ti d include adiustabl id Reel t ai ter h 25 ft (іп ID) _ 17 in Lx 10 ^ in 29PX35 
jon time, and include adjustable guide arms. Reels connect air or water hoses 50 ft (4 in ID) Wx1856inH 29PX31 
to pneumatic tools, with air/water services, and in washdown applications. 50 ft (6 in ID) 29PX34 


я ИС 


О|ВЕЕІСВАҒТ - 
EP 

Base Frame Air or Water 

Spring-Return Hose Reels 


= Nickel plated steel swivel 
Reels include full-width frames for stable mounting on 


portable surfaces, for permanent service, or in plant Hose End Garang Reel кет 
work areas. Low-pressure, powder-coated steel reels Hose Cap. Configuration Pressure Overall Dim. Color Brand No. 


resist corrosion and hold shorter lengths of larger diam- Hose Included Е - à | s 
eter hose. Base frame spring-return hose reels and air 75 ft (% in 1.0.) 34 in МАРТ 250 psi 26 1⁄4 in Lx 12 in W x 26 96 inH Red Reelcraft 4NA94 


А 100 ft ("іп 1.D.) іп МАРТ 250 psi 26V.inLx12inWx2696inH Вей Reelcratt 2САН6 
or water hoses аге commonly used for bulk handling, Hose Not Included 
fuel delivery, and construction operations. 50 ft (1 in I.D.) = 300 psi 26 %inLx19%inWx24%inH X Blue Coxreels 29RD69 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Hose Reels 
High-Visibility Large-Frame Air or Nw 

Water Spring-Return Hose Reels SEP 

= Hose included Large-frame reels feature a larger chassis and frame that hold longer lengths 

= Max. operating pressure: 300 psi of hose, or shorter lengths of large diameter hose. These low-pressure, single- 

= Blue reel color pedestal reels mount to a wall, floor, vehicle, or an overhead position, and have a 

= Brass swivel movable guide arm. The dual-axle support system increases stability and reduces 


vibration during use. These reels with movable arms are commonly used with air 
or water hoses for washdowns, lubrication, and in auto and fleet service centers. 


Item 

Hose Cap. Hose End Configuration Overall Dim. No. 
50 ft (% in I.D.) 36 in МАРТ 19 ^ in L x 8 Ain W x 21 1⁄4 in H 60GW11 
50 ft (1^ in I.D.) Y іп MNPT 19 ^ in L x 8 4 in W x21 4 in H 60GW14 
75 ft (% in I.D.) % in MNPT 24 in L x 8 in W x 21 1⁄4 in H 60GW12 
75 ft (2 in L.D.) Y in MNPT 24 in L x 8 3⁄4 in W x 25 % in H 60GW15 
100 ft (% in I.D.) 36 in MNPT 24 in L x 8 1⁄4 in W x 21 4 in H 60GW13 
100 ft (V^ in I.D.) Y in МАРТ 24 in L x 834 in W x 25 % in H 60GW16 


45NA97 53DR87 29RE69 10C509 


Т = = м „ @ %ю 


ПО Ат 


Fuel Spring-Return Hose Reels 


Fuel hose reels hold various lengths and diameters of hose for fuel delivery 
systems including diesel exhaust fluid, gas, and liquid propane. DEF hose reels 
hold hoses that dispense DEF (diesel exhaust fluid) for late model diesel engines 
and for emerging greener DEF service stations. Gas hose reels and hoses 

are found in utility, ground support, and bulk liquid handling transport services 
to convey gasoline. Liquid propane hose reels and hoses safely handle the 


transfer of liquid propane for use in agriculture, construction, and heating. 4NB22 сана 
Maximum 
Hose End Operating Reel Item 
Hose Cap. Configuration Pressure Overall Dim. Swivel Material Color Brand No. 


DEF Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 


25 ft (3⁄4 in I.D.) 34 in MNPT 210 psi 16inL x8 ^ in W x15 inH Stainless Steel Gray — Liquidynamics Inc. 45МА97 
25 ft (34 in I.D.) 34 in MNPT 300 psi 1934 in Lx 7 in W x 20 Vi in H Stainless Steel Red Reelcra’ 12U317 
26 ft (3⁄4 in |.D.) 34 іп BSP 145 psi 7inLx 18 біп Wx 19 inH Polypropylene Gray Piusi 53DR87 
50 ft (% in 1.0.) Yo in МАРТ 300 psi 19354 inLx 7 in W x 20 1⁄4 in H Stainless Steel Red Reelcrai 12U316 
50 ft (3⁄4 in 1.0.) 34 in MNPT 210 psi 21 in Lx 11 %4 in W x 23 /^ in H Stainless Steel Gray — Liquidynamics Inc. 45МА98 
50 ft (3⁄4 in I.D.) 34 in ММРТ 300 psi 24 inLx9 % in W x 25 “Zin H Stainless Steel Blue Coxreels 29RD13 
50 ft (34 in 1.0.) 34 in MNPT 300 psi 26 1⁄4 in Lx 12 in W x 26 % in H Stainless Steel Red Reelcra: 12U318 
Dual-Pedestal Gas Spring-Return Hose Reels 
Hose Not Included 
50 ft (4 in 1.0.) — 500 psi 24inL x10 %inWx25%inH X Nickel Plated Steel Red Reelcra’ 38L545 
50 ft (1 4 in I.D.) = 600 psi 26 4 in L x 19 %6 in W x 26 % in H Aluminum Red Reelcra 4JNAS 
50 ft (1 Ve in ID.) — 600 psi 26 74 in L x 19 %6 in W x 26 % in H Aluminum Red Reelcra 4JNA6 
75 ft (3⁄4 in ID.) = 300 psi 24 in L x 12 in W x 25 %inH Brass Blue Coxreels 29RE69 
75 ft (3⁄4 in 1.0.) — 500 psi 24 in Lx 13 in W x 25 % in H Nickel Plated Steel — Red Reelcra’ 5PG09 38L539 
Hose Included 
35 ft (1 in I.D.) 1 in MNPT 250 psi 24inLx10%inWx25%inH — Nickel Plated Steel Вей Reelcra’ 22KW59 
35 ft (1 in 1.0.) 1 in МАРТ 300 psi 24 in L x 10 in W x 25 Ve in H Nickel Plated Steel — Blue Coxreels 106509 
50 ft (3⁄4 in ID.) 34 in МАРТ 300 psi 23 in L x 9 34 in W x 25 VeinH Brass Blue Coxreels 271D97 
50 ft (34 in I.D.) 34 in MNPT 250 psi 24 in L x 10 % in W x 25 % in H Nickel Plated Steel — Red Reelcra' 5PG08 
50 ft (1 in 1.0.) 1 in МАРТ 250 psi 24 in Lx 15 94 in W x 25 % in H Nickel Plated Steel — Red Reelcra' 4NB22 
50 ft (1 in I.D.) 1 in MNPT 300 psi 24inL x12 %inWx25%inH — Nickel Plated Steel Blue Coxreels 271099 
75 ft (3⁄4 in 1.0.) 34 in MNPT 250 psi 24 in Lx 18 in W x 25 $6 in H Nickel Plated Steel — Red Reelcra’ 4NB21 
Gas Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 
25 ft (4 in І.П.) 34 in MNPT 250 psi 1954 in Lx 7 in W x 20 %inH Nickel Plated Steel — Red Reelcra’ 2CAH8 
25 ft (34 in 1.0.) 34 in МАРТ 300 psi 19 % in L x 9% in W x 21 in H Brass Blue Coxreels 260N39 
Hose Not Included 
50 ft (1 in I.D.) = 500 psi 24 in L x 15 14s in Wx 25 sin Нн _ Міске! Plated Steel Red Reelcrai 38L539 
Liquid Propane Spring-Return Hose Reels 
Hose Not Included 
50 ft (1 in I.D.) = 350 psi 24 in L x 7 біп W x 25 % in H LP U/L Rated Red Reelcrai 22KW58 
50 ft (3⁄4 in I.D.) = 350 psi 24 in L x 10 %in W x 25 % in H LP U/L Rated Red Reelcrai 22KW91 
75 ft (3⁄4 in ID.) = 350 psi 24 in L x 1034 in W x 25 % in H LP U/L Rated Red Reelcra' 56MW48 
100 ft (% in ID.) = 300 psi 24 in Lx 10 % in Wx 25 % in H LP U/L Rated Red Reelcra 22KW61 22KW58 
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Q|REELCRAFT 


Grease Spring-Return Hose Reels 


= Hose included 
Grease reels hold various lengths and diameters of hose for grease or hydraulic operations. 


Maximum 
Hose End Operating Reel Item 
Hose Cap. Configuration Pressure Overall Dim. Swivel Material Color Brand No. 


6AB49 29Р275 Standard Grease Spring-Return Hose Reels 


50 ft (74 in I.D.) “іп MNPT 5,000 рѕі 19 94 іп x7 in W x20 1⁄4 in Nickel Plated Steel Red Reelcraft 6АВ49 


x= 


50 ft (% in I.D.) Yin MNPT 4,800 psi 19%inLx7inWx20 “in Nickel Plated Steel Red Reelcraft 42175 
75 ft (%4 in I.D.) Yin МАРТ 5,000 psi 1934 in х8 1⁄4 in Wx 20 V inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 4821/98 
75 ft (% in 1.D.) Yin MNPT 4,800 psi 1994 in Lx 8 4 in Wx20 “%inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 487Х01 
100 ft (1⁄4 in 0.) У іп MNPT 5,000 psi 1994 in L x 8 У in W x 20 %inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 48ZW99 
Truck-Mounted Controlled-Retraction Grease Spring-Return Hose Reels 
75 ft (% in 1.D.) ЭіпММРТ 4,000 psi _24 in L x 9 % in W x 25 “%inH Brass Blue Coxreels 29PZ75 
100 ft (1⁄4 in 1.D.) YinMNPT 5,000psi 24inLx9%inWx25 1⁄2 in H Brass Blue Coxreels 33N088 
Truck-Mounted Dual-Pedestal Grease Spring-Return Hose Reel 
50 ft (3 in I.D.) уіп ММРТ 4,800 psi 16%inLx8inWx17inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 2CAG8 
Truck-Mounted Grease Spring-Return Hose Reels 
D. 
D. 


50 ft (4 in I.D.) Yin ММРТ 5,000psi 19 ^ in L x 9 іл W x 21 1⁄4 in H Brass Blue Coxreels 29RE31 
75 ft (% in I.D.) ^ Y&in МАРТ 4,000 psi 24іпіх9 іп W x 25 ^ in H Brass Blue Coxreels 29RE34 
100 # (74 іп 1.0.) Жіп MNPT 5,000psi 24inLx9%inWx 25 ^ in H Brass Blue Coxreels 29RE30 
Dual-Arm Grease Spring-Return Hose Reels 
75 ft (% in I.D.) ЭіпММРТ 4,800psi 24 inLx 10 %in Wx 25 %inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 4NA91 
2CAG8 29RE30 100 ft (% in I.D.) %inMNPT 4,800 psi 24inLx10 У іп Wx 25 %inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 5KPC1 


AN _ 
COXREELS 
Ve? 


®/@/REELCRAFT 


Oil & Hydraulic Oil Spring-Return Hose Reels 


aee iss For the delivery of oil and hydraulic oil for operating hydraulic cylinders, tools, and equipment. 


Maximum 
Hose End Operating Reel Item 
Hose Cap. Configuration Pressure Overall Dim. Swivel Material Color Brand Мо. 


Compact Oil Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 
25 ft (%s in I.D.) ЭіпММРТ 2,600 psi 14 й іп хб іл Мх1439іпН Nickel Plated Steel Red Reelcraft 42314 
30 ft (в in I.D.) ЭіпММРТ 2,600psi 14 '4inLx6 іп Мх 14% іп Н Nickel Plated Steel Red Reelcraft 416893 
35 ft (1⁄2 in I.D.) Yin MNPT 3,000 psi 16%inLx5%inWx17%inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 4HK91 
Corrosion-Resistant Stainless Steel Oil Spring-Return Hose Reels 
Hose Not Included 
50 ft (V^ in 1.0.) — 3,000psi 1994 in L x 7 in W x 20 ^ in H 
66 ft (% in I.D. = 3,000 psi 19 74 in L x 7 in W x 20 YinH 
Dual-Arm Oil Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 
4NA90 50 ft (Xain I.D.) ЭіпММРТ 1,250psi 24inLx10%inWx25%inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 4NA90 
448F70 75ft(/»inLD.  Y&inMNPT 3,000psi 24inLx10%inWx25%inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 4NA89 
100 ft (1⁄2 in I.D.) Yin MNPT 3,000psi 24inLx10 ein Wx25&inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 448F64 
Dual-Pedestal Oil Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 
50 ft (7% in 1.0.) ЭіпММРТ 2,600 psi 16 ^ inLx8in W x17 inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 448F70 
50ft(Veinl.D. Yin МАРТ 3,000 psi 16 ^ inLx9 in W x 17 inH Nickel Plated Steel Red Reelcraft 2CAG7 
Lightweight Oil Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 


35 ft (% in I.D.) %inMNPT 1,000 psi 16 %inLx6%inWx17%inH Ni 


ainless Steel — Silver Reelcraft 59YT33 
ainless Steel — Silver Reelcraft 22KX15 


Qn 


ске! Plated Stee Black, Reelcraft 5KPA0 


ckel Plated Stee Black, Reelcraft 5KPA1 


50 ft (% in I.D.) %inMNPT 1,000psi 16%inLx7%inWx17%inH Ni 


35ft(⁄2in1.D.) YinMNPT 1,000 psi 16%inLx6“%inWx17%inH Nickel Plated Stee Black, Reelcraft 4NA81 


Red 
Standard Oil Spring-Return Hose Reel 
Hose Included 
4NA81 4Z313 50 ft (Yin I.D.) уіп МАРТ 2,000psi 1934inL x7 in Wx 20 74 іп 
Truck-Mount Oil Spring-Return Hose Reels 
Hose Included 


Nickel Plated Steel Red Reelcraft 47313 


50 ft (Y2 in I.D.) Yin МАРТ 2,500psi 19 %inLx9%inWx21 1⁄4 in H Brass Blue Coxreels 298Е50 
50 ft (%4 in I.D.)  9?4in МАРТ 1,500psi 24inL x9 % in W x 25 Ve in H Brass Blue Coxreels 29RE53 
50ft(tinl.D.) tin MNPT 1,250 psi 24inLx12%inWx25 YinH Nickel Plated Steel Blue Coxreels 29ВЕ55 
75 ft (“in I.D.) зіп МАРТ 1,500 psi _24 in Lx 12 1⁄ in W x 25 v? in H Brass Blue Coxreels 29RE54 
100 ft (38 іп 1.0.) 3%sin MNPT 3,000 psi 24 in L x 9 % in W x 25 Y» in H Brass Blue Coxreels 29RE46 
Hose Not Included 
50 ft (% in 1.0.) -- 1,500psi 24іпіх9 іл W x 25 Ф in H Brass Blue Coxreels 29RE43 
75 ft (94 in I.D. — 1,500 рѕі 24 in L x 12 V» in W x25 ^ in H Brass Blue Coxreels 29RE44 
100 ft (36 in 1.0.) = 3,000 psi 24 in L x 9 % in W x 25 V» in H Brass Blue Coxreels 29RE35 
100 ft (5 in 1.0.) — 2,500psi 24inL x9 3% in W x 25 v» in H Brass Blue Coxreels 29RE38 
Twin Hydraulic Oil Spring-Return Hose Reel 
Hose Included 
; Yin MNPT x ; ; ; ; 
29RE46 4NB33 50 ft (V^ in ID) Y^ in МЇРТ 2,000 psi 24 in Lx 12 іп W x 25 6 in Steel Red Reelcraft 4NB33 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Hose Reels 
Hose Cap. Overall Dim. ҒАН Swivel Material блог Brand ri ® Q|REELCRAFT ГА AN ° SPEEDAIRE ` 
Corrosion-Resistant Stainless Steel Hand-Crank Hose Reels COXREPLS ШИН РИ 


Мах. Operating Pressure 3,000 psi 
200 ft a in By 20 in Lx 18 4 in Wx19inH FKM Stainless Steel — Silver Reelcraft 4NB30 
200 ft (^ in 


В. 17 Ys in Lx 17 % in Wx 18 % in H Nitrile Stainless Steel — Silver Coxreels 29PP82 

Max. Operating Pressure 4,000 psi S © x С Multipurpose 

75 ft (Ve in I.D.) 12inLx14 in W x 13 in H Nitrile tainless Steel ilver Coxreels 29PP54 

ТҮП 3A in Т4 - AT Lx14inWx18inH Nitrile Stainless Steel — Silver Coxreels 33N095 Hand-Crank Hose Reels 
jolly-Mount Hand-Crank Hose Reels i 

Max. Operating Pressure 250 psi = Hose not included 


ЕШ ft (% in I.D.) 27 in L x 23 94 in W x 20 % in H TFE/P NickelPlated Steel Вей — Reelcraft 3MJK2 Open design provides even hose wrapping 

erating Pressure 4,000 psi Қ 
MOR nt Gai іп) 21inLx 19 inWx36 И in H Nitrile Brass Blue Coxreeis 16X563 — around drum. Drag brake prevents de-spooling 
225 ft (іп I.D.) 21 in Lx23 % in W x 36 % in H Nitrile Brass Blue Сохгееіѕ 16X564 during operation, transport, or storage. 


Large-Frame Multipurpose Hand-Crank Hose Reels 
Max. Operating Pressure 1,500 psi 


50 ft (1% in I.D.) 24inLx E in W x 26 in H Nitrile ^ Nickel Plated Steel Blue — Coxreels 16X572 
1, 
ad ү 28 in Lx 46 % in Wx 30 in H Nitrile Nickel Plated Steel Blue Coxreels 29PV73 
Max. Operating Pressure 3,000 psi 
105 ft (1 in I.D. 19 in х 34 in Wx 21 in H TFE/P Міске! Plated Steel Ней —Reelcraft 4JNA1 
150 ft (Тіп Гр. 23 in Lx 34 in W x 25 V6 in H TFE/P  NickelPlated Steel Red —Reelcraft 4JNA2 
250 ft (% in I.D.) 19 in Lx 30 іп W x 21 %inH TFE/P Міске! Plated Steel Red — Reelcraft 4JMZ9 


Lightweight Hand-Crank Hose Reels with Tubular-Base 
Max. Operating Pressure 300 psi * 
50ft(YV&inL.D. 13 и in Lx 15 1⁄2 in W x 15 % in H Nitrile Brass Black Reelcraft 19А874 33N095 


100 ft (іп 1.D.) 13 1⁄4 in L x 19 1⁄2 in W x 15 % in H Nitrile Brass Black Вее!сгай 19А877 

Max. Operating Pressure 5,000 psi 

50 ft (% in I.D.) 13 Yin Lx 15 % in Wx1556inH Nitrile Brass Black Reelcraft SKPDO 

100 ft (% in 1.D.)_ 13 1⁄4 in L x19 1⁄2 in W x 15 % in H Nitrile Brass Black Reelcraft SKPD1 

Lightweight Hand-Crank Hose Reels with U-Base 

Max. Operating Pressure 300 psi 

50 ft (74 in 1.0. 102 inLx 1634 in Wx 11 12 inH Nitrile Brass Black Reelcraft 59YT34 

50 ft (% in T.D. 18 in х 10% in W x 11 96 in H Nitrile Brass Green Speedaire 440G18 

100 ft (Tin ID.) 1734inLx2636inWx21 Vein H ҒКМ/РТҒЕ Brass Green Speedaire 437J15 

100 ft (іп 1р.) 12 % in Lx 17 "6 in Wx 13 9einH Nitrile Brass Green Speedaire 437J37 16X572 
100 ft (36 in I.D.) 22 in Lx 10 % іп Wx 11 %inH Nitrile Brass Green Speedaire 440G19 

Max. peratin Pressure 4,000 psi 

100 ft (% in T.D. 12in Lx 9 4 in Wx 13 in H Nitrile Brass Blue Coxreels 16X555 

Standard Msi M Hand-Crank Hose Reels 

Max. Operating Pressure 300 psi 

100 ft (гіп 2) 17% in Lx 31 % in W x 20 % in H РЕ/Р Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 4NB10 

120 iri 4 in T.D. 20 in Lx 16 in W x 20 in H Nitrile Brass Green Speedaire 4UKX4 

150 ft (1 in Dj 17% in Lx 40 4 in W x 20 in H ҒҰР Міске! Plated Steel Вей — Reelcraft 38EE63 

Max. Operating Pressure 500 psi 19A874 
300 ft (% in I.D.) 20 in L 112 іп Мх 19 in H Nitrile Міске! Plated Steel Ней Reelcraft_ 4NA95 

Max. Operating Pressure 1, 000 psi 

100 ft (Жіп T.D.) 14 in Lx 14 in Wx 18 76 in H FE/P  NickelPlated Steel Red Вееісгаї 5KPC7 440618 
Max. erating Pressure 3,000 psi 

100 ft (іп I.D. 17 in L x 20 in W x 19 in H FKM Brass Green Speedaire 440620 

200 ft (V^ in 0 20 в in Lx 16 176 in Wx 19 7e in H FKM Brass Green Speedaire 6WA77 


Standard Multipurpose Hand-Crank Hose Reels with Gooseneck 
Max. Operating Pressure 1,000 psi 


100ft(4inLD. —173Ain Lx25 іл Wx20 Vin H Nitrile Nickel Plated Steel Ней — Reelcraft 4NA99 
175 t in 2) 17 in Lx 31 94 in Wx 20 4 in H ҒҰР Міске! Plated Steel Бей —Reelcraft 52338 
200 ft (2 in T.D.) —1734inL x25 іл W x 20 “in H FE/P___Nickel Plated Steel Вед — Reelcraft 42934 
325 t іп 1.0.) — 1734in Lx31 34 in W x 20 1⁄4 in H Nitrile ^ Nickel Plated Steel Red — Reelcraft 38EE60 
Max. Operating Pressure 3,000 psi 
100 # (31 іп 1.0.) 17 % in Lx 17 % in W x 1834 in H Nitrile Brass Blue Сохгееіѕ 5FYD6 
100 ft (74 in T.D.) 17 7⁄4 in Lx 25 7⁄4 in W x 20 4 in H FE/P Nickel Plated Steel Ве Reelcraft 38EE69 
175 ft t in 1.D.) 175% in Lx 23 % in W x 1894 in H Nitrile Brass Blue Coxreels 5FYD7 
Max. Jperating Pressure 5,000 psi 
300 ft (% in I.D.) 17 in Lx25 іп Wx 20 % in H FE/P Міске! Plated Steel Вей — Reelcraft 4NB24 
Swivel-Mount Hand-Crank Hose Reels 
Max. Operating Pressure 4,000 psi A 
100 ft (26 in I.D. 12inLx19in Wx13 2 in H FKM Brass Black Coxreels 16X560 
125 ft (al іп LD. j 17 in Lx 19 in Wx 18 1? inH FKM Brass Black Coxreels 16Х561 16X560 
Swivel Item 
Hose Cap. Overall Dim. Horsepower Material Brand No. со 
Air Motorized Hose Reel S ® GIREELCRAFT 
Max. 0 mnt) Pressure 3,000 psi cog E 
100 ft (in 1795 in Lx 17 in Wx 17 in H 17Ao hp Brass Coxreels | 33N107 EV 
ГӨЧӨ Resistant Stainless ШЕРІ Electric Motorized Hose Reels 
ах. Operating Pressure psi А А 
100 ft (1 in I.D. 24 in Lx 24 6 in Wx 26 in H wh Stainless Steel Coxreels 29РТ50 
200 0% in 0) 17 % in Lx 24 in W x 19 іпН Ys hb Stainless Steel  Coxreels 29РР79 Multipurpose Motorized Hose Reels 
р ИШИ Hose Heels = 12V DC motor 
ах. Operating Pressure 300 psi ; 
OOH аа р Stn Wx20 in ир Steel Reelcraft 38££79— " Hose not included 
ах. Operating Pressure psi i i i i 
100 л in 1.0. 1796 in Lx 18in Wx T9 in H Ўв hp Stainless Steel  Coxreels 29РР65 Reels feature electric or air motor options for automatic 
200 (i in LD. 17 5 inL x 24 п Wx1934inH Ys hp Brass Coxreels 16X568 hose or cord retraction. These motor-driven hose reels can 
Electric Motorized Hose Reels with Gooseneck i 
Max. Operating Pressure 1,000 psi be used with longer hoses as a water supply, for pressure 
100 үй ИПЛЕЕЕТАЛТИҒЕРЕЛІКҮЛУДІП ШЕШЕ/ДІГІ Iron Reelcraft 38EE74 Washing, or grounds maintenance applications. 
100 ft (34 in I.D. 17 3⁄4 in Lx 23 іп W x 20 1⁄4 in H V5 hp Iron Reelcraft 38EE77 
175 ft (34 in I.D. 17 hin Lx 29 % in W x 20 % in H ўд hp Iron Reelcraft 38EE78 
200 (я in 1.0. 17 3^ in х 23 76 in W x 20 % in H Vs hp Iron Reelcraft 38EE75 
Max. Operating Pressure 3,000 psi 
100 ft (1 in 1р.) 17 in Lx 31 in W x 20 1⁄4 in H ўв hp Iron Reelcraít 38EE84 
100 ft (^ in I.D. 17 % in Lx 18 in W x 19 3⁄4 in H ўд hp Brass Coxreels 29РР57 
100 % in D.) — 174inL x23 іп Wx 20 % in H Ys hp Iron Reelcraft 38EE82 
125 ft (1 in I.D.) 17 in Lx 35 in W x20 4 in H ўв hp Iron Reelcraft 38EE85 
200 ft (№ in I.D.) 17 %in Lx 2376 in W x 20 4 in H Ys hp Iron Reelcraft 57340 
275 ft (in I.D. 17 % in Lx 38 % in W x 20 % in H ўв hp Iron Reelcraft 38EE83 
Hazardous-Location Electric Motorized Hose Reels 
Max. Operating Pressure 300 psi 
100 ft (2 in 23 25 inLx34 in W x 26 % in H % hp Aluminum Reelcraft 56MW42 
150 ft (2 % in T.D.) 47 in Lx 46 in Wx 47 Y? in H 75 hp Aluminum ^ Reelcraft 38ЕЕ57 
Max. Operating Pressure 600 psi 
230 ft (1 in T.D.) 21 in Lx 32 Y? in W x26 12 in H 75 hp Aluminum | Reelcraft_ 56MW44 
365 ft (1 in I.D.) 32 Vin Lx 24 in W x 32 %inH % hp Aluminum Reelcraft 56MW45 
Max. Operating Pressure 3,000 psi 33N107 
155 ft (1 in I.D.) 30 “Zin L x 23 in W x 24 1⁄2 in H 25 hp . tron Reelcraft 56MW39 
230 (11010) — 23inLx40%inWx25%inH пр МОРЕ қатан д 


305 (11910) 28 %inLx3iinWx 32 %inH % hp Iron Reelcraft 56MW40 “ 38EE74 
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PNEUMATICS 
Pneumatic Fittings 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Beaded Hose 
Barb 
6AFJO 


—- 


Hose Barb 
6AFG7 


6AFH1 


% 


Hose Ferrule 
2A733 


Qe 


Hose Crimper 


6CEC4 


3MCO4 


Die Module 
6CEC5 


Safety Cables 


Carbon steel cables prevent 
hose whip if couplings or clamp 
devices accidentally separate. 
Max. working pressure: 125 psi 
for air only. 


Hose 
Description Саме Dia. zi ІЛ. д | 
& in ^ in to 114 in 
Hose to Hose 7 Al ‘Wein Sin 
біп ^ in to 1% in 
Hose to Tool — fin Т in io 3 in 


2530 GRAINGER. 


ШТ 


Find more Barbs, Menders, Ferrules, Crimps and Die Modules at Grainger.com®. 


SPEEDAIRE ` 


P A 


Hose Barbs, Menders, Ferrules, Crimper and Die Modules 


Provide fast, easy hookup for bulk hose pipe thread fittings. 


BEADED HOSE BARBS 

Flat area between the barb and the body fitting allows the 
greatest area possible for clamping. 

HOSE MENDERS 

Connect on any 2 hoses or a broken hose that meets dimen- 
sional specifications. 

BRASS HOSE FERRULES 


Long-barrel ferrules crimp air hose to barb to form a perma- 
nent assembly. 


For 
Hose Nipple Item 
1.0. Fitting Size Fitting Gender — Grip Type Brand No. 
Barbed Hose Fittings 
45° Elbow, Hose Barb x NPT 
ДШ YA in x Vain Male x Male | No Knur — GAFR4 
36 in 36 in x іп Male х Male Мо Knurl — БАҒН5 
90° Elbow, Hose Barb x NPT 
Yin TA in x іп Male х Male № Knurl 5реейгіге 6AFG8 
TA in TA in x Yin Male x Male NoKnurl —Speedaire GAFHO 
Vain Vain x36 in Male х Male Мо Knurl — GAFRÜ 
Hein Acinx %in Male x Male — NoKnurl — Speedaire GAFJ4 
Jein Acinx Yin Male х Male № Knurl ^ Speedaire бАҒК5 
36 іп 36 in x Yin Male x Male — NoKnurl — Speedaire 6AFH4 
36 in 36 in x Vein Male x Male — NoKnurl —Speedaire GAFK2 
36 in 36 in x% in Male x Male No Кпигі — бАҒІб 
36 in ¥% in x 7? in Male х Male Мо Knurl = 6AFT1 
Yin Winx %in Male x Male No Knur — GAFK8 
Win Winx Y in Male x Male — No Knur — GAFR2 
% in Ya in x 94 in Male x Male No Кпигі — БАҒР2 
Straight, Hose Barb x NPSM 
TJA in Yin x іп Male x Female Hex — GAFR9 
36 in 36 in x% in Male x Male Hex — бАЕР8 
36 in 36 in x% in Male x Female Hex — GAFTO 
іп Vb in x Ve in Female x Male Hex — GAFR1 
Straight, Hose Barb x NPT 
Vs in Ys in x Vs in Male x Male Hex = 6AFP4 
Yin Эвіпх біп Male x Male Hex — GAFP5 
Yin Эвіпх Yin Male x Male Hex = GAFP6 
YA in YA in x Vin Male x Male Hex — бАЕНЗ 
ДШ Yin x Yin Male x Female Hex — GAFLO 
TA in И in x % in Male x Male Hex — БАҒМ2 
JA in Yin x іп Male x Female Hex = БАҒМ5 
Yin Vain x Ya in Male x Male Hex Speedaire GAFPO 
Vain YA in x іп Male x Male Hex — GAFP7 
Yin Эвіпх Yin Male x Male Hex Speedaire GAFK6 
Win ЭвіпхФіп Male x Male Hex = GAFK7 
Vin Эвіпх іп Male x Male Hex Speedaire GAFL3 
Yin Увіпх йіп _ Male x Female Hex — бАЕВЗ 
36 in 36 in x Ve in Male x Male Hex — GAFG7 
36 in 36 in x іп Male x Male Hex — GAFHG 
36 in 36 in x ¥ in Male x Female Hex — GAFN1 
36 in 36 in x in Male x Female Hex — бАЕМЗ 
36 in 36 inx V in Male x Male Hex — GAFN4 
36 in 36 in x% in Male x Male Hex Speedaire БАҒМ8 
36 in ¥% in x v6 in Male x Female Hex — бАҒТ2 
Yin Winx іп Male x Male Hex = 6AFG9 
Win Winx% in Male x Male Hex — БАҒН2 
Yin Yinx%in Male x Male Hex = GAFL7 
іп Vb in x Ve in Male x Female Hex — GAFNO 
Yin Yinx іп Male x Male Hex = 6AFN9 
Vb in Vb in x ¥% in Male x Female Hex = бАЕРЗ 
РР 4 


*. | Hose Fittings 


* | Multipurpose Reusable 


HOSE CRIMPER 

Portable or workbench-mounted crimper secures standard 
brass ferrules onto general purpose or heavy-duty air, water, 
and material hose for a complete hose assembly. Includes 5 
die sets. 


DIE MODULES 


Hardened steel ribbed die sets can be used for crimping 1⁄4" 
single-braid through 36" double-braid compressed air line 
hose or standard air line cables. 


For 
Hose Nipple Item 
1.0. Fitting Size Fitting Gender Grip Type Brand No. 
Yin Winx V^ in Male x Male Hex — БАҒР9 
% in ys in x Y6 in Male x Male Hex Speedaire 6AFJ9 
іп віп x Yin Male x Male Hex = GAFL2 
ys іп іп x Ve in Male x Male Hex = 6AFL4 
% in Ya in x ^ in Male x Male Hex — GAFL8 
3A in 3 in x Y« in Male x Male Hex = GAFN6 
lin 1inx34in Male x Male Hex = 6AFLS 
Tin 1inx1 in Male x Male Hex = GAFN7 
Straight, Hose Barb x UNF 
36 in 36 in x 6 in Male x Female Hex — GAFR8 
Barbed Hose Menders 
Brass, Hose Barb x Hose Barh 
Vain Yasin x Yin Male x Male = = бАЕН1 
Yin #еіпх is in Male x Male — Speedaire 6AFK9 
36 in J6 in x96 in Male x Male — Speedaire GAFH5S 
Vin Winx% in Male x Male — — GAFL9 
Beaded Hose Fittings 
90* Elbow, Hose Barb x NPT 
іп ¥% in x 96 in Male x Male — — 6AFJ7 
Vin V inx % in Male x Male — — бАЕЈО 
Yin Yeinx vo in Male x Male = = GAFL1 
іп Y in x Yin Male x Male — Speedaire 6AFK1 
% in Ya in x e in Male x Male — Speedaire 6AFKO 
Straight, Hose Barh x NPT 
36 in 36 in x36 in Male x Male = Speedaire бАЕЈ8 
Ye in winx % in Male x Male = Speedaire GAFH8 
Ye in winx Yo in Male x Male = = бАЕКЗ 
іп іп x % in Male x Male — Speedaire GAFH7 
іп ФіпхФіп Male x Male — — 6AFJ3 
Y in Ya in x Yin Male x Male = = 6AFJ1 
Y in Y in x іп Male x Male — — 6AFK4 
Tin Linx %in Male x Male = = 6AFJ5 
Inside Hole Item 
Dia. Dia Barh Size Brand No. 
Brass Hose Ferrules 
0.525 in 0.406 in YA in Speedaire 2A733 
0.725 in 0.5 in 38 in Speedaire 2A734 
0.85 in 0.687 in Yin Speedaire 2A735 
Item 
Cap. For Use With Brand No. 
Hose Crimper 
Ya to ¥ in Hose Barbs and Ferrules — 6CEC4 
Item 
Crimping Cap. Replacement Die Code Brand No. 
Die Modules For Use With 6CEC4 
36 1-63 = 6CEC5 
Й 10% 2-63:58 — 6СЕСб 
Л 3-58:53 = 6CEC7 
ў 4-53:48 = 6CEC8 
TA to 96 5-48:68 — 6CEC9 
36 6-68 — GCEDO 


= 250 psi max. 
They have a male NPT end that attaches to pipe 
and a genderless end that screws onto a hose 6X426 
4 end and is secured with a wrench. Reusable hose 
/ ends are used in multipurpose hose assemblies 
` to convey air, water, or chemicals and can be 
E 29 removed and used again. exa23 
MULTIPURPOSE REUSABLE HOSE MENDERS Pipe Fitting ForHose Thread Thread Item 
Commonly used to repair and connect damaged Connection Type 0.D. Size Туре No. 
multipurpose hoses in the field. These fittings have Multipurpose Reusable Hose Ends 
iem two male ends that screw onto hose ends and are Hose Barb x UT A in И in NPT 2 
L No. tightened with a wrench to create a leak-resistant Hoes Barbe NPT — eig Иш NPT 6X425 
20Y;in 3М005 | seal. Reusable hose menders аге used in multi- Multipurpose Reusable Hose Menders 
20211. —amene— | Purpose hose assemblies to convey air, water, or Hose Hath х Hose ar Уп = — БИШ 
38 in 3MC07 | chemicals and can be removed and used again. Hose Barb x Hose Barb "sin — = 6X427 


Find even MORE on Grainger.com® 
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3LXo5 


Universal Couplings 


= Constructed of malleable iron 
= Same gasket, safety clip, and lanyard for all coupling sizes, 
except self locking couplings use gasket 36LH62 
= Gasket temp. range: -20° to 160°F 
A sexless common head design eliminates mismatched fitting and allows direct 
locking connection between any 2 fittings from 1⁄4" to 1". 6YZH1 to 6YZH4 do 
not require a pin. 
Note: Do not use coupling for steam service. Rated for air service only, up to 110 psi. 
(F)NPT SELF | (M)NPT SELF 


Hose | BLANK END | (F)NPT END | (M)NPT END | HOSE END LOCKING LOCKING 
Fitting Item Item Item Item Item Item 
Size | No. No. | No. No. | No. | Мо. 
— | 3LX85 = _— = = - 
Va in = 3LZ01 3LX98 — — — 
H in = 3LX99 3LX97 3LZ02 = — 
Vin = 3LX92 3LX91 3LX86 6YZH1 6YZH3 
іп - - = 3LX93 - — 
Ya in = 3LX96 3LX95 3LX94 6YZH2 6YZH4 
Tin = 3LX90 3LX89 3LX88 = = 
= =  . Description 
Universal Coupling Triple Connection 
Safety Clip - 
Nylon Lanyard 
Gasket 


Steam Hose Barbed Fittings 


a Male x Male fitting 

a Hose barb x NPT connection type 

» Steel material 

Steam hose barbed fittings are typically 
used in low-pressure steam heating, 
humidification, and washdown appli- 
cations up to 150 psi. They provide 
compatible threads for connecting 


ForHose Compatible Item 


Steam hoses to equipment in steam Fitting Size Dash Size Pipe Size Мо. 
A Ye in x іп 31776 

Systems. Also known as hose nipples, Ya in x96 in " "PEE VU 
they have raised ridges (or barbs) on п x 4 in d 3270 
one end that grip the inside of the hose i x in ЕСТІ 
to hold it in place and аге secured with ЕДІЛ х уып -12 %in oe 

n 4 
a clamp for a leak-resistant seal. Tinxtin 36 Tin 317711 
3LX79 
3LX82 
For Hose For Hose Item 
Minimum 0.0. Maximum 0.0. Мо. 
2 Bolt - 
тусіп 2 іп 31720 
Ae in Sis in 31727 
Steam Hose Clamps Wen — — Tien — Hitt 
А iin {Asin 3LX81 
= Carbon steel construction 1 йв mn 1 Ўв in 31708 
13e in 19 in 31712 
Steam hose clamps secure Steam hose ET pum 312 
fittings onto hoses to firmly grip the hose i Ўв in 1 Un in sum 
and form a tight seal. Al lled inter- ‘6 in in 

10 ght seal; Also:called inte 19e in T%in 3LX79 
locking hose a or bolt clamps, these в | Yin Te in 3LX80 
reusable clamps fit over hoses and inclu 4Bolt — SEGUE ТЕСТІН 
БІЗШЕ clamps fit over hose clude dt TVs 31710 
bolts that are tightened or loosened with 1 Ts in 1 ein 3LZ05 
a wrench. 2 іп isin 31706 
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PNEUMATICS 
Couplings, Clamps & Spuds 


Duct Connectors 


Permanently or temporarily connect hoses 
to create longer lengths. Made from 304 
stainless steel. 


Item 
No. 
2TA34 
2TA35 
_2ТАЗб 
2TA37 
2ТА38 
2ТА39 
Inside Item 
Е Dia.(in) — —— No. 
“Quick-Release Clamps aes 
4in 2TA48 
6in 2TA49 
8in 2ТА50 
10 in 2ТА51 
12in 2ТА52 
Constant Tension 
Clamps 


= 5" band width 

= 300 stainless steel band/housing/bridge 
1 Pkg. qty.: 10 

Spring design helps to eliminate "cold 
flow" leakage. 0.028"-thick clamps, 142 
in.-Ib. of max. torque. 


HOSE CLAMP 
SCREW MATERIAL 
Plated | 410 
Carbon | Stainless 
Steel Steel 
Min. Max. Item Item 
Clamp Dia. Clamp Dia. | Ко. No. — 
iin ШЕЛІ 16P218 | 16Р234 
Tin 2%in | | 16P235 
134 in 2% in 0 | 16P236 
2% in 3 V6 in | 16P237 
2% in 3 %in | 16P238 
3% in 4% in 16P239 
3% in 4% in 16P240 
4% in 5 Yin 16P241 
SR Bb T6P243 
4 in біп 
—534i  6%in 16P244 16P249 
6 “in Tin 16P245 
6% in 7% in 16P246 
7% in 8 іп | 16Р247 
73A in 8%іп | _16Р248 
8 іп 9 іп | 16Р233 | 16Р249 
Steam Hose 
Ground-Joint 


Coupling Spuds 
= Zinc-plated construction 

= Max. temp. 450°F 

Feature a hex bushing, making them easier to tighten with a wrench. Commonly 
used to connect hoses in high-pressure applications. Provide compatible 
threads for connecting two lengths of steam hose or for connecting a length of 
hose to equipment. These barbed hose fittings grip the inside of the hose to hold 
the fitting in place and are secured with an interlocking clamp to create a leak- 
resistant seal. 


Thread Item 
Size Fitting Material Spud Gender Hex Head Size No. 
Yin 1%1п 3ATP7 
% in Steel Male Spud 174 in ЗАТР8 
1in ЗАТР9 


PNEUMATICS 
Hose Clamps 


Industrial-Strength Hose 


Clamps—68 Series 


и 34e" band width 

= 516" 410 stainless steel hex head screw 

= 201 stainless steel band/housing 

= Pkg. qty.: 10 

No spot welds or staking; suitable for industrial 


Snaplock Quick- 
Release Hose Clamps 

= Pkg. qty.: 10 

Use reusable worm-drive hose clamps for closed 


system applications where clamp must be disen- 
gaged to be applied. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


РР» 


Miniature General- 


Purpose Hose Clamps 
a 5/16" band width 


sealing applications. Interlocked design resists Band Hex Head Screw  Band/Housing | в 301 stainless steel band/housing 
rupture and shearin Serial Size Screw Material Material Pk :10 
p 0. 56 Series %6 E Carbon Steel 201 SS = Pkg. qty.: 
Max. Item 58 Series — 9% 41055 201 55 Міп. Мах. Item 
SAE No. Min. Clamp Dia. Clamp Dia. No. 56 SERIES | 58 SERIES SAE No. Clamp Dia. Clamp Dia. No. 
6 36 in 75 in 5X443 Min. Max. Item Item 62M Series, 1⁄4" 300 SS Hex-Head Screw 
10 іп 1 ein 5X444 SAE No. Clamp Dia. Clamp Dia. No. No. 4 5л in % in 14527 
12 Yin Tin 14529 12 win 1%in 4XZ72 1XHF4 5 Ag in 34 in 5CZD3 
16 Te in 1 in 4XZ77 20 Jin 134 in ТХНЕТ | 1XHF5 6 Ae in in 1A528 
20 yi in 154 in 5X445 24 Tsin 2 in 1XHE8 | 1XHF6 10 Ye in 1%e in 50704 
36 Jin 2 іп 2w404 28 Tin 2% in 4XZ74 1XHF7 16 Ts in Tin 5CZD5 
24 Tin 2in 2w402 36 Tin 2 іп 1XHE9 | 1XHF8 20 34 in 154 in 5CZD6 
28 Тиіп 2 V in 14530 48 Тіп 3^ in 4XZ75 1XHF9 24 Tin 2in 5CZD7 
32 1 in 2 ^in 21/403 56 Tin 4in 1XHF1 1XHG1 32 Tin 2 vin 5CZD8 
44 Thin 3 іп 2W405 72 2in 5in 1ХНЕ2 | 1XHG2 36 T%in 2% in 5CZD9 
64 2 іп 4 іп 5Х446 88 2in 6in 4Х776 1XHG3 62Р Series, 1⁄4" Zinc-Plated Hex-Head Screw 
72 3in 5 in 14531 104 2 іп 7%in ТХНЕЗ | 1XHG4 4 94 іп % in 5X441 
104 5in Tin 14532 188 2 in 12 4 in 4XZ73 = 6 Ag in in 5X442 
63-4 67-1 
52 SERIES 57 SERIES | SERIES | SERIES 
Item Item Item Item 
é SAE No. Min. Clamp Dia. Max. Clamp Dia. No. No. No. No. 
4 Vis in S in 16P269 * = = = 
6 36 in Tin 16P271 2PA57 5CYZ3 | 16P292 
Ag in Тиіп 16P270 = - - 
8 Ag in Tin 16P272 2PA58 5CYZ4 | 16P293 
2РА57 10 Bin T Yo in 16P273 2PA59 | 5CYZ5 | 16P294 
12 Yin Тиіп 16P274 2РА60 5CYZ6 | 16P295 
16 Te in Tin 16P275 2PA61 56/27 | 16P296 
20 3i in ШЕЛІ 16P276 2PA62 5CYZ8 | 16P297 
| 36 yin 2% in 16P280 2PA66 5CZA2 | 16P302 
а 24 iin 2in 16P277 2PA63 5CYZ9 | 16P298 
28 Thin 2% in 16P278 2PA64 5CZA0 | 16P299 
а 32 1%іп 2 Y» in 16P279 2PA65 5CZAi | 16P301 
General Purpose ^ 40 1in 3in 16P281 2PA67 5CZA3 | 16P303 
Hose Clam S 44 Thin 3 %in 16P282 2PA68 5CZA4 | 16P304 
p a 48 135 in ЗУП 16Р283 2PA69 5CZA5 | 16P305 
i = 52 T%in 3% in 16P284 2PA70 5CZA6 | 16P306 
= Pkg. qty.: 10 56 2 in 4in 16P285 2PA71 | 5CZA7 = 
Interlocked construction resists shear. 64 2%in 4 in 16P286 2РА72 50748 | 16P309 
60 2 іп 4T in = - - 16P308 
| __ Hex Head | i Р 56 3in 4in = = = 16P307 
Serial Band Size Screw Screw Material — Band/Housing Material 72 3 in 5in 16P287 2PA73 5CZA9 16P310 
52 Series y" Ye Carbon Steel 201 SS/Carbon Steel 80 315 in 515 in 16P288 2РА74 5CZCO 16P311 
57 Series yw Ae Carbon Steel 201 SS 88 4іп біп 16P289 2PA75 506761 | 16P312 
63-4 Series — Фе" ЕЗ 305 55 301 55 96 4 іп 6 Bin 16P290 2PA76 5CZC2 | 16P313 
67-1 Series Ж ЕЗ 41055 201 55 104 5in Тіп 16P291 2PA77 5CZC3 | 16P314 
* 16P269 has a 5/16" band size. 
6X Series High-Torque/ Min. — Max еп 
= 1XGY5 SAE Мо. Clamp Dia.Clamp Dia. Мо. 
Tension Hose Clamps 6 vhn Яп M 
І : 8 %in Тіп 1XGY6 
= 800 Ib. of tension at 150 in.-Ib. of torque 10 Tein 1 %ein  1XGY7 
= 54" band width 12 ШШ lin  1XGY8 
I" P н 16 Yin 1%in _ 1XGY9 
= 516" 410 stainless steel hex head screw 20 iin Ain 1Х671 
» 300 stainless steel band/housing 24 Tsin 2in 1Х672 
Designed for high-vibrati d stubbi . 28 1%віп  2/4in  1XGZ3 
esigned for high-vibration and stubborn Lined Hose Clamps 32 1%ein 2%п AXGZ4 
leakage applications. Extra band notches 36 iin  2%in 1Х675 
allow greater open/close working diameters. | = 2" band width 2D з о 1 
= 346" plated steel hex screw 44 Zhen Shin 1Х077 
Min. Max. Item Pkg. а h 48 296еіп  3%in 1Х628 
4Х279 SAE No. Clamp Dia. Clamp Dia. Мо. Qty. | = 201 stainless steel housing 52  2'Wwin 3” іп  1XGZ9 
262 1 in 2 9s in 4XZ18 10 = Pkg. qty.: 10 56 3 Vc in 4in —1XHA 
412 2 in 4%in AXZI9 10 , 60 3%ein  4Yiin  1XHA2 
612 іп 6 win 4Х7840 5 Clamps аге smooth-lined to protect soft 64 39win 4%in  1XHA3 
912 6in 9 Жіп 4Х281 5 hoses from shearing. 72 4 Vie in 5in 1ХНА4 
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PNEUMATICS 
Hose Clamps 


UPC-IAPMO-Approved 
Hose Clamps 


» %" band width ) 
в Pkg. qty.: 10 X 
Series 67-4 are 301 stainless steel 1XHB5 
band/housing. Series 67-5 are 201 
stainless steel band/housing. ——3 
SERIES 67-4, SERIES 67-5, 
546" 305 SS HEX | 916" 204 SS HEX 
HEAD SCREW HEAD SCREW 
Item Item 
SAE No. Min. Clamp Dia. Мах. Clamp Dia. No. No. 
6 Hin % in 1ХНВ5 5С7Е0 
8 ТА in Tin 1XHB6 5CZE1 
10 Bin Tsin 1XHB7 5CZE2 
12 win Tin 1XHB8 5CZE3 
16 Ths in T%in 1XHB9 5CZE4 
20 J in Tin 1XHC1 5CZE5 
24 Tin 2in 1XHC2 5CZEG 
28 Tin 2% in 1XHC3 5CZE7 
32 Tin 2 іп 1ХНС4 5CZEB 
36 Yi in 23^ in 1XHC5 5CZE9 
40 Tin 3in 1XHC6 5CZFÜ 
44 Tin Зип 1XHC7 5CZF1 
48 Tin 3i» in 1XHC8 5CZF2 
52 Tin 33. in 1XHC8 — 
56 2 in 4 in 1XHD1 — 
60 2 Y. in TY in 1XHD2 = 
64 2%in Fin 1XHD3 — 
72 3in Sin TXHD4 — 
80 3 in 5% in 1XHD5 = 
88 Tin 6 in 1XHD6 — 
96 TY, in 6 in 1XHD7 — 
104 5in Тіп 1XHD8 — 


Center-Punch Band Clamps 
= Pkg. qty.: 10 

Double-wrapped for firm and easy locking. Install with 
1VD40 or 1VD41 tools, sold separately, this page. 


GALVANIZED | STAINLESS 


STEEL STEEL 
W  ForHose 0.0. For Hose 0.D. Item Item 
(in.) Min. (in.) Max. (in.) No. No. 
%in Yin in 31750 31762 
19 іп Tsin 31751 31763 
As in Tin 31752 31764 
T%ein 199 in 3L253 3LZ65 
17^ in 1755 in 31754 31766 
11 біп 1795 in 31755 31767 
in 1794s in 2 Yi» in 31756 31768 
2 Yie in 2 Y» in 3L257 31760 
2 Ao in 2 1745 in 31746 31758 
2 "Ив in 2 fo in 3L247 31750 
2 1s in 32» in 31748 31760 
3 196 іп 4 Vio in 31749 31761 
BAND-IT 
Preformed Center 
Punch Clamps y 
1 Pkg. qty.: 10 д 
Clamps аге double-wrapped, with 201 stain- 
less steel buckles for added strength. Can be 2LPD8 
installed with Center Punch Tools 2LPG7 and y 
2LPK4, sold separately on page 2536. y 
201 STAINLESS | GALVANIZED 
Min. Max STEEL CARBON STEEL 
Width Clamp Clamp Item Item 
(in.) Dia. (in.) Dia. (in.) No. No. 
34 in Ms in 196 in 2LPF4 2LPD1 
Ы Vis in T%in 2LPG6 2LPF3 
Ain Tin 2LPF5 2LPD2 
Yin Tin 2LPF6 2LPD3 
Yin Гу іп 2LPF7 2LPD4 
% in TH in 2LPF8 2LPD5 
3i in 2 in 2LPF9 2LPD6 
Эгіп 2 in 2LPG1 2LPD7 
Yin 2 іп 2LPG2 2LPD8 
54 in 3i in 2% in 2LPG3 2LPD9 
Yin Зіп 2LPG4 2LPFÍ 
Yin shin 6YPZ5 6YPZ4 
Yin qin 2LPG5 2LPF2 
% in 4 Vin 6YPZ7 6YPZ6 
Fin Bin 5DLG3 5DLG2 
Fain біп 5DLG5 5DLG4 
Yin Тіп 5DLG7 5DLG6 
34 in 8 in 5DLG9 5DLG8 
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Min. Max. Item 
SAE No Clamp Dia. clamp Dia. No. 
138 1% in Т віп 1XGU2 
150 TY in T%in 1XGU3 
163 1% in 176 in 1XGU4 
175 134 in 2in 1XGU5 
188 175 in 2 віп 1XGU6 
200 2in 2 Vic in 1XGU7 
213 2 Ve in 2 віп 1XGU8 
225 2 TA in 2 Wisin 1XGU9 
238 238 in 2 Tie in 1XGV1 
250 2 іп 2 ТУвіп 1XGV2 Ф 
= — БЕ чаъ” 
^ in ^s in Е 
288 Fin 3ysin  ixcy5  1XGU2 
300 3 in З Asin 1XGV6 
313 3 Жіп 3 7e in 1XGV7 
325 ЕРІП 3 Asin 1XGV8 
338 336 in 3 Vis in 1XGV9 
38 15m eT 
In 16 Inl - 
375 КЕЛШ 4 Vie in 1XGW3 
400 4іп A Yin 1X8 3001 1 Series 
425 41A in 4 9s in 1XGW5 
450 4% in 4 i in ТАБ T-Bolt Hose 
475 4% in 5 Vein 1XGW7 
500 БП 55s in 1XGW8 Clamps 
525 5 1 in 5 Vi in 1XGW9 4 
550 вап 5 mem m a 3/4" band width 
4 in ^e in 7 А 
600 in Sein ixcx3 - " Ac’ 300 stainless steel 
“ in En in m hex head screw 
5 5 in ^e in 1 
675 КЕЛШ 7sm 1ХбХв " 900 stainless steel 
700 7, jn ув in ТАБАТ band and trunnion 
4 ln 16 In . 
I Шш Mae ads 
A in 16 in Marine-grade clamps are 
800 8 in 8 cin 1XGY2 & gratie Camps an 
825 БЕЛП 8 Vis in iXcys excellent for high-vibration, 
850 8 in 8 17e in 1XGY4 


large-diameter applications. 


1VD41 


Center-Punch Band Clamp Tools 


Item 
Description No. 
For High-Production Use 1VD40 
For Intermittent Use 1VD41 
BAND-IT á 
Preformed 
Junior Clamps 
Small diameter and smooth I.D. allows 2LPH5 


superior sealing. Can be installed with Tool 
2LNP7, sold separately on page 2536. 


201 GALVANIZED 


STAINLESS CARBON 
STEEL STEEL 
ИЛ Min. Clamp Мах. Clamp Thickness Pkg. Item Item 
(in.) Dia. (in.) Dia. (in.) _(in.) Qty. No. No. 
"m in 1s in 0.02 in 50 5DLH5 — 
yin Tin 0.02 in 50 5DLH6 — 
Yin Vis in s in 0.025 in 24 2LPG8 2LPH9 
Me in 196 in 0.025 in 24 2LPG9 2LPJ1 
Yin % in Tin 0.03 in 24 5DLH1 5DLH7 
% in T in 0.03 in 24 5DLH2 5DLH8 
Tin 1% in 0.03 in 24 5DLH3 5DLH9 
Tin 2in 0.03 in 24 5DLH4 5DLJO 
ys in {in 21A in 0.03 in 24 6YRAO 6YRA3 
ТИ in 1% in 0.03 in 24 2LPH1 2LPJ2 
114 in 215 in 0.03 in 24 2LPH2 2LPJ3 
Tin 3in 0.03 in 24 6YRA1 6YRA4 
Tin 4% in 0.03 in 16 6YRA2 бҮВА5 
134 in 234 in 0.03 in 24 2LPH3 2LPJ4 
34 in 194 in 31^ in 0.03 in 24 2LPH4 2LPJ5 
1% in 4in 0.03 in 16 2LPH5 2LPJ6 
134 in 5in 0.03 in 16 2LPH6 2LPJ7 
1% in біп 0.03 іп 16 21РН7 2LPJ8 
194 in 7in 0.03 in 16 2LPH8 2LPJ9 


PNEUMATICS 
Hose Clamps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


4E600 
W Nom. Closed - Item 
(in.) Size (in.) Open (in.) No. 
2-Ear Hose Clamps - Stainless Steel 
0.236 in JA in 0.197-0.276 4E583 
Js in 0.276-0.354 3DUP3 
0.276 in 36 in 0.319-0.433 4Е585 
Ve in 0.425-0.512 4Е586 
0.295 іп Ae in 0.492-0.591 4E587 
0.315 in 1% in 0.551-0.669 3DUP4 
` % in 0.591-0.709 4Е588 
0.335 іп 34 in 0.638-0.787 4E589 
0.354 in % in 0.752-0.906 4E590 
1946 in 0.709-0.866 3DUP5 
146 in 0.831-0.984 3DUP6 
0.394 in tin 0.886-1.063 4E591 
1Vein 0.945-1.102 3DUP7 
1316 in 1.035-1.220 4E592 
2-Ear Hose Clamps - Zinc-Plated 
0.138 in 3» in 0.122-0.161 3DUL9 
: 1V64 in 0.138-0.177 3DUN1 
0.197 in 34e in 0.134-0.197 3DUN2 
0.236 in Жіп 0.197-0.276 4Е595 
s in 0.276-0.354 4Е596 
0.276 іп 3s in 0.319-0.433 4E597 
V in 0.425-0.512 4E598 
0.295 in As in 0.492-0.591 4E599 
0.315 in 1962 in 0.551-0.669 3DUN3 
š ¥ in 0.591-0.709 4Е600 
0.335 іп 34 in 0.638-0.787 4E601 
0.354 in 1946 in 0.709-0.866 3DUN4 
i Jin 0.748 - 0.906 4E602 
1946 in 0.831-0.984 3DUN5 
1in 0.886-1.063 4Е603 
16 in 0.945-1.102 3DUN6 
Ту іп 1.035 - 1.220 4E604 
0.394 in 191 in 1.154-1.339 3DUN7 
176 in 1.260-1.457 3DUN8 
Ту in 1.378-1.575 3DUN9 
1% in 1.480-1.693 3DUP1 
134 in 1.598-1.811 3DUP2 
_Stepless® Ear Clamps - Stainless Steel 
36 in 0.307-0.374 5EFC5 
2%a in 0.327-0.394 БЕРСӘ 
0.197 in 1% in 0.346 a 0.413 5EFC7 
Ў 27/64 in 0.362-0.429 SEFDO 
As іп 0.378-0.445 5EFC8 
2%a in 0.398-0.465 5EFC9 
1% in 0.386-0.484 3DUP8 
V in 0.406-0.504 3DUP9 
1 іп 0.425-0.524 4E571 
1% in 0.445-0.543 3DUR1 
Зуба in 0.453-0.551 4E572 
As in 0.472-0.571 4E573 
19/2 in 0.504-0.602 3DUR4 
0.276 in % in 0.520-0.618 4E574 
ys in 0.539-0.638 3DUR6 
Ye in 0.571-0.669 4Е575 
2% іп 0.602-0.728 БЕРЕ 4 
Фіп 0.764-0.890 SEFD5 
1in 0.882-1.008 SEFD6 
1% in 1.000-1.126 SEFD7 
1% in 1.118-1.244 SEFD8 
Stepless? Screw Clamp 
12428 in 0.708-0.945 10N204 
175 in 0.866-1.10 10N205 
0.375 in 12764 in 1.18-1.42 10N208 
1976 in 1.34-1.57 10N209 
23/4 in 2.52-2.95 10N212 
Item 
Description No. 
Welding Hose Repair Kit and Clamp Kits 
Welding Hose Repair Kit 2PU25 
2-Ear Hose Clamp Kit 4TX96 
Stepless Ear Clamp Kit 2PU26 
Jaw Pincers 
Standard Jaw Pincers 4E607 
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4TX96 


4E571 


10N204 


СЕПКЕ 

Crimp Clamps 

2-EAR HOSE CLAMPS 

1-pc. design provides positive clamping action and 
tamperproof seal. 


STEPLESS EAR CLAMPS—STAINLESS STEEL 


Guarantee a 360? seal using an innovative tongue- 
in-groove design that leaves no steps, gaps, or 
unbridged parts on the inner circumference. Spring 
action lets clamp "breathe" without loosening; no 
need to retighten. 


WELDING HOSE REPAIR KIT 


For quick repairs to oxygen/acetylene welding lines. 


Includes standard jaw pincers; 40 of %6" 2-ear 
clamps; 10 of 2" 2-ear clamps; 6 each: 4" brass 
nipples, acetylene B left-hand brass nuts, and 
oxygen B right-hand brass nuts; 4 each: 94e" twin 
clamps and 1⁄4" hose menders; and 2 each: 36" 
brass nipples апа ?4e" brass hose menders. 


2-EAR HOSE CLAMP KIT 


Plastic case contains standard jaw pincers; 15 each: 
916", 98", 10", Эв", and 56" clamps; and 12 each: 
34", 7", Ag", and 1" clamps. 

STEPLESS EAR CLAMP KIT 


Plastic case contains standard jaw pincers and 10 
each of 1-ear clamp sizes: 1⁄2", 94e", 98", 2352", 78", 
1", 118", and 174". 


JAW PINCERS 
Used to close ear clamps. Made of forged steel. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Buckles, Ties & Banding 
RM = 
РЕМ 2 BAND-IT 
VN Stainless Steel 
Ball Lock Ties 
= Ao" W, 0.010" thick 
» 304 stainless steel 
» Tensile strength: 300 psi 
\ = Pkg. qty.: 50 
Self- шы; ties сап be applied by hand. 
О пат 
BAND-I T in.) 
E ШЕ = 
- іш in 
Stainless Steel Cable Ties 2041 21904 
26.8 in 2LPC5 
= 0.026" thick 
= Nylon 11-coated stainless steel р 
= Tensile strength: 100 psi 
Self-locking, reusable ties can be applied 
by hand. 
St Length Strapping Width [^ 
rapping Leng rapping Wi 0. 
201 Stainless Steel 
үт n p 
in 5 
100 ft Ти 16Р351 ValuBanding Clip Ear-Lokt Buckle Flared Leg Brack-Its 
Pkg. Item 6YPY6 2LNT3 2LNW1 
For Use With Qty. No. 
201 Stainless Steel Bulk Buckles і 
16Р349 25 16Р352 
16Р350 25 16P353 
16P351 25 16P354 
№ Banding 
Bolt Band d ' Bracket 
Retainer 6YRAG 
-—- 6YRAS 
BAND-IT' — 
Stainless Steel Bandin = : 
жақ олен 9 BAND-IT 
Can be installed with Clamping Tools 16P345, # 
2LNP6, 2LNP8, and 2LNP9, sold separately Clips, Buckles, and Brackets 
on page 2536. Must be used with a buckle Р з А 
or ack = ‘inp si - bands pe be Allow secure clamping of bands. Use with BAND-IT stainless steel bands to 
used in single- or double-wrap configura- L create any size clamp. Can be used in a single- or double-wrap configuration to 
tions. Colored bands have a fade-resistant meet most clamping requirements. Пет Pkg 
finish. Size Material For Use With No. Qty. 
2LNT2 ValuBanding Clips ae 
%" 200/300 Stainless Steel 6YPY7, 6YPY9 6YPY6 50 
Item VA 200/300 stainless Steel 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9 & 7" Banding 2LNR1 50 
ing Wi ing Thi i ув" 200/300 Stainless Steel 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9. 5DLFG 5DLF4 50 
А ЕИ ШЕШШ ЕЕН ya 200/300 Stainless Stee| — 2LNP6, 2LNPS, 2LNPS and 77 Banding 2LNRZ 50 
0.02 in 50 ft 850 Ib SDLF7 Strapping Buckles 
0590 200 E BLUR yy 201 Stainless Stee БҮРҮТ, GYPYO GYPYS 50 
win 0.025 in 50 ft 1 000 Ib 2LNR5 316 Stainless Stee 6YPY7, бҮРҮ9 6YPZ1 50 
E nd Sf 100076 SINR 201 Stainless Stee 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9 & 7" Banding 2LNT3 50 
SUM п у" 316 Stainless Stee 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9 & 7" Banding 2LNU7 50 
0.025 in 50 ft 1,000 Ib 2LNR7 Galvanized Carbon Steel 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9 & 7 Banding 2LNU1 50 
. 0.025 in 50 ft 1,000 Ib 2LNR8 y 201 Stainless Stee 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9, 5DLFB 5DLF9 50 
yin 0.02 in 50 ft 1,000 Ib SDLF6 316 Stainless Stee 5DLF6, 5DLF8, 6YPZ0 6YPZ2 50 
3A in 0.02 in 50 ft 1,275 Ib 5DLF5 201 Stainless Stee 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9 and 94" Banding  2LNT5 50 
201 Stainless Steel ж 316 Stainless Stee 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9 and 34" Banding 2LNU8 50 
3A in 0.044 in 100 ft 3,300 Ib 16P349 Galvanized Carbon Steel 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9 and 34" Banding 2LNU2 50 
Tin 0.044 in 100 ft 4,400 Ib 16P350 Giant aes i 
Tin 0.044 in 100 ft 5,500 Ib 16P351 MA 201 Stainless Stee 2LPC1, 2LNU5 & 1%" Giant Band 2LNU6 10 
z ы Cru-Lokt 
201 EL Steel, Саая Еи = 550016 21005 VA 302 Stainless Stee 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9 & 72" Banding 2LNUS 10 
Т TET : yr 201 Stainless Stee 2LNP6, 2LNP8, 2LNP9 & 34" Bandin 2LNVi 10 
201 Stainless Steel, Plastic Tote © g 
ELIT 0.025 In SUTt 3001 Dati CLE t Stainless Stee 2LPL9, 2LPN1, 2ГРК to 2LPK9 ІРІП 25 
Bin 0.03 in 50 ft 1,500 Ib 2LNR3 Brack-lts® > : 
56 in 0.03 in 50 ft 1,875 Ib 5DLF8 Flared Leg 
Min 9.03 in 50 ft 2,250 Ib 21071 77. 200/300 Stainless Steel % Bands and 7" Buckles 2LNW1 25 
0.03 in 50 ft 2,251 Ib 2LNT2 Straight Leg 
304 Stainless Steel, Plastic Tote = VW 200/300 Stainless Steel 7" Bands and 72” Buckles 2LNW2 25 
Ve in 0.015 in 50 ft 600 Ib 2LNV2 Flared Leg Bolt RE 
іп 0.015 іп 100 ft 75016 50161 LA 200/300 Stainless Steel 15" to 34" Bands and 7" to 24" Buckles 2LNV5 25 
Ain 0.015 in 50 ft 900 Ib 2LNV3 Straight Leg Bolt __ "nu D 
316 Stainless Steel KA di EAE Stainless Steel 72" to 4 Bands and У to 4" Buckles 2LNV4 25 
36 in 0.046 in 82 Veft 840 Ib 16P346 anding Bracke 3 
316 Stainless Steel, Plastic Tote m DEC 4ye Aluminum/Galvanized OT NTA GENUS АЧ S NUS 18, 6YRAG 10 
36 in 0.025 in 50 ft 75010 6YPY9 1 Carbon Steel у , : | ' 
i Е 2LNV3, 5DLF8, 50161, 6YPZO 
Yo in 0.03 in 50 ft 1,200 Ib 2LNU3 р à жалаң 
іп 0.025 іп 50 ft 1,500 Ib 6YPZ0 mam Retal тне А 2LNRS 10 2LNR9, 2LNT1, 2LNT2, 
ЕЛІ) - 0.03 in 50 ft 1,800 Ib 2LNU4 зг Aluminum/Galvanized 2LNT8, 2LNT9, 2LNU3, 2LNU4, 2LNV2,  6YRA7 10 
pawanan Carhon Steel, E Tote Sm DUST "m 2LNV3, 5DLF8, 50161, 6ҮР20 
5 in .03 in j " Aluminum/Galvanized 
Kin 0.03 in БОТ. 1690 b 2LNTS 1и Carbon Steal 2LNT1, 2LNT2, 2LNT9, 2LNU4, 2LNU5, 2LNV3 6YRA8 10 
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PNEUMATICS 
Banding and Clamping Tools 


16P340 


BAND-IT 
Scru-Seal Adjustable Kits 


Use to create strong, adjustable clamps with 36" or "М stainless steel 
banding. Suitable for general clamping applications including insulation ducting, 
signage, and pole mounting of devices. 


Mfr. ltem Pkg. 


Includes. 


. 10 Racks And 10 Housings 


Model — No. бу. 
САМ211 16Р340 16 


3 Screw-Seals, 5 Individual Packs of 10 ft Е 
200, 36 in Banding, and 3 GRM218 2LPC9 1 


Screw-Seals, 80 ft 200/300 Stainless Steel % in Band 


8 1 


BAND-IT 


Banding and 
Clamping Tools 


BAND CLAMP TOOLS 
Designed for installation of band clamps and preformed clamps. 


BAND TENSIONING RATCHET TOOL 


For fast tensioning of band and buckle systems. Suitable for 4e" to 34" banding. 


CENTER PUNCH TOOLS 
Apply tension to the clamp, then cut off the clamp tail after locking. 


HOSE CRIMPER ADAPTER KIT 


For use with hand and pneumatic tools when installing Band-it® center-punch 
or junior-style clamps. Suitable for 36" to %" banding. 


KIT CUTTER BLADE BACK 


For use with hand and pneumatic tools when installing BAND-IT® center-punch 
or junior-style clamps. 


. Description 

Band Clamp Tools | 
For Band & Buckle Style Tools 
For Junior Style Clamps 


High Torque Band & Buckle Tool 

. Ratchet Band & Buckle Tool 
Banding Tools 
For Band & Buckle Style Tools 

For Junior Style Clamps 
Вапа Tensioning Ratchet Tool 
. For Band & Buckle Style Tools = 
Cable Tie Lock Adjustment Tool 
For Junior Style Clamps 

Center Punch Tools 


For Center Punch Clamps 
‘Heavy Duty Tool Adapter 


For Use With 


Preassembled Colored Bands, Ear-Lokt Bands 
Preformed Junior Clamps 
Preformed Junior Clamps _ г 

Preassembled Colored Bands, Ear-Lokt Bands 

Preassembled Colored Bands, Ear-Lokt Bands 


Stainless Steel Bands 
Stainless Steel Bands 


Zip Tie Bands 


Center Punch Bands 
Center Punch Bands 


For Junior Style Clamp Tool 2LNP6 
Hose Crimper Adapter Kit | 

For Junior Style Clamp Tool 2LPK4 

Kit Cutter Blade Back —— талса ылы иын ИЕ ЧН 
. For Junior Style Clamp Tool 2LNP5, 6YPZ8, 5DHLO, 2LPK1, 2LPK2 
Tool Adapter 


For Junior Style Clamp Tool 2LNP6, 2LNP8 
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REGISTER NOW! 


Enjoy These 
Features & More! 


[v] Access your pricing 

[v] View order history 

М Save favorites to your personal lists 
[v] Check real-time product availability 


> Sign in or register on Grainger.com? today! 


Item Pkg. 

Includes Cap. No. Qty. 
Built-In Cutter Astoin ~2LNP6 1 
Built-In Cutter Ato % in 2LNP7 1 
Built-In Cutter 3A to 1 Yin 2LPC1 1 
Built-In Cutter 3л to 34 in 2LNP8 1 
Built-In Cutter Эле to 94 in 2LNP9 1 
— — Veinto % in Bands 6YPY5 1 
= Ms in to % in Band Widths 6YPZO 1 
= = 16P345 1 
Built-In Cutter 5% in Wide Ties 5DLJ1 1 
= %, % in 207 1 
Adapter for % in Band іп 21РК4 1 
— — SDLHO 1 
Adapter = 16P343 1 

- Universal Cutter Blade,Repair Parts — 16P348 1 

— _— бҮР78 1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Cylinders 
SPECIFICATION TABLES 
ФРЕЕПАУРЕ” Please match the tables below with the corresponding 
J ///// columns in the primary table to the left 
Stainless Steel-Body Air Cylinders - nid? е та eront 
= Max. operating pressure: Сап tolerate moisture and many types of lubricants and -— Mm гооо аа V AA 
250 psi (17.23 bar) solvents. For use where magnetic sensing piston is not Single-Acting N ні 
= Operating temp. range: required. Interchangeable with Bimba, Parker, SMC, Nose Mount "EET Aue AMOUNTING NUT, — 
-10? to 165°F Norgren, and other major manufacturers" cylinders. Dimension (in.) (X) Additional Length 
Note: 6"-stroke models also available on Grainger.com. Bore A АА EE KK Ni — LB when Single Acting 


Single-Acting Nose Mount 


"EE E EET Sk 
Single Acting | Double Acting | Double Acting | Single Acting Double Acting Vue 02 0. 2, 10-25 #10-32 UNF 7:90 s 1.62 ra T aie 5 
Nose Mount | Pivot Mount Nose Mount | Pivot Mount | Double End Mount 34 0.5 081 ФМРТЕ -28UNF 7-20 15 1.69" per 1" Stroke 
Bore Item Item Item Item Item %Ж 05 093 YNPTF 4-28UNF %-18 1.84 1.56 per 1" Stroke 
Dia. Stroke No. No. No. No. No. 1/8” 0.5 1.12 VeNPTF 96-24 UNF 318 2.06 1.56 рег 1" Stroke 
Cylinders к 1W' 0.75 1.34 Ж АРТЕ 7%-20Ш0МЕ 34-16 2.66 1.81 peri Stroke 
Tin 6CPY9 - 6CPV3 6CPZ8 6CZW9 14" 0.75 1.56 Ж АРТЕ Ac-20UNF 3-16 2.44 1.69 peri Stroke 
Vie in 2 in 6СР20 = 6CPV4 6CPZ9 6CZX0 19 0.88 1.84 YNPTF 7-20 0МЕ 1-14 2.97 2.0 peri Stroke 
3 in 6CPZ1 = 6CPV5 6CRAO 6CZX1 5.41" For 1" Stroke 
4in = = 6CPV6 = 6CZX2 2 0.88 2.08 YNPTF %-20UNF 17-12 — 7.41" For 2" Stroke 
win 5ZEG7 5ZEDO 5MMF5 5ZEK8 = 8.66" For 3" Stroke 
Tin 5ZEG9 5ZED1 БММЕб 5ZEK9 6CZX3 m" ТОКЕ 
ТУ 5ZEHO 5ZED2 5MMF7 5ZELO = M e "T DS M — EE PORT An 
АШ 2 in 5ZEH1 5ZED3 5MMF8 5ZEL1 6CZX4 "an cens MN 95 / ) 
3in 5ZEH2 5ZED4 5MMF9 5ZEL2 6CZX5 FEAR а m-e - dcs 
4 in 5ZEH3 5ZED5 5MMGÜ 5ZEL3 6CZX6 ouore-Acung NN A 
Біп 57ЕН4 5ZED6 5MMG1 5ZEL4 6CZX7 Pivot Mount Nae NEED AREAS PIN OB 
Bin 5ZEH6 = 5MME8 5ZEL5 5MMAG Dimension (in.) 
Tin 5ZEH7 6CPX7 5MME9 5ZEL6 5MMAS Dre EE KK LB M АА CB CD 
Twin 5ZEH8 = 5MMFO 5ZEL7 5MMCO паела А рман Mount 
96 in 2 in 5ZEH9 6CPX8 5MMF1 5ZEL8 5MMC1 (5 0-32 #10-32 UNF 2.81 7/16-20 0.74 0.31 04157 
3in 57ЕЈ0 6CPX9 5MMF2 5ZEL9 5MMC2 an e 0.5 ТЕ 32 10-32UNF 2.75 716-20 0.62 0.31 0.157 
4 in 5ZEJ1 6CPYO 5MMF3 5ZENO 5MMC3 3/4" 0.5 1/8 МАРТЕ 1/4-28UNF 4.03 5/8-18 086 0.38 0.251 
5 in 5ZEJ2 6CPY1 5MMF4 — 6CZX9 1-716" 0.5  1/8NPIF 5/16-24 UNF 412 5/8-18 1.12 0.38 0251 
шш m. ma RM шш ME EL а 22 шшш, 
Ain Al SZEJ SZED LE PENIS ШЫ 7 0.88 1/ANPTF 1/2-20UNF 6.06 1-1/4-12 2.08 0.75 0.376 
4 in = 5ZEEO 5MM66 = 5MMC7 : 
5 in — 5ZEE1 5MMG7 = 5MMC8 “ ы; [n tron | rerom 
Tin 6CPZ2 - 6CPV8 6CRA1 6CZY1 ( D dux Л ryt 
2in 6CPZ3 - 6CPV9 6CRA2 6CZY2 —\ eri -H ^ 
7 in 3in 6CPZ4 — 6CPWO 6CRA3 6CZY3 Double-Acting d E 
4 in - - 6CPW1 = 6CZY4 Nose Mount "kx PISTON ROD THREADS 
5 in = = 6CPW2 = 6CZY5 ümensicr fi 
Tin 57EJ6 5ZEE3 5MMGI 5ZEN4 5MMDO Urs A m тыс! LB " 
2in 5ZEJ7 5ZEE4 5MMHO 57ЕМ5 5MMD1 Double-Acting Nose Mount 
1146 іп 3in 5ZEJ8 52ЕЕ5 5MMH1 5ZEN6 5MMD2 5/16" 0.38 0.5 10-32 25-40 UNC 1.64 
4 in = 5ZEE6 5MMH2 = 5MMD3 TAG" 05 0.74 10-32 #10-32 UNF 2.12 
5 in = 5ZEE7 5MMH3 = 5MMD4 916: 0.5 0.62 10-22 #10-32 UNF 2.28 
Tin 57ЕЈ9 5ZEE9 5MMH5 6CRA4 6CZY7 374" 0.5 0.806 — 1/8NPIF 1/4-28UNF 2.97 
on E ME ME REM БЕ = Е Е m m 
14 in i E К : В : 
i П MENT PED PDT = E 1-1/7-- 0.7/5 134 1/8NPIF  7/16-20UNF 4 
Bin 5ZEA0 BZEF3 = = 6CZ71 1d/2 0.75 156 1/8 МРТЕ  7/16-20UNF 3.69 
Tin 5ZEK2 5ZEF5 Б7ЕА? SZEN7 5MMD6 1-34 0.88 184 1/4МРТЕ 1/2-20UNF 469 
! 2 0.88 2208 1А МРТЕ 1/2-20UNF 4.69 
zn SZEKS SZEF6 SZERS SZENB 5ММІ7 2-10" — 0.88 2.62  l/ANPTF 1/2-20UNF 469 
1v in 3 in 5ZEK4 5ZEF7 5ZEA4 5ZEN9 5MMD8 y 125 316 — 3/8 NPTE B/S UNF 525 
4 in = 5ZEF8 52ЕА5 - 5MMD9 : - : 
5 in = 5ZEF9 5ZEAG = 5MMEO p^ їв+х ң 
Тіп 6CPZ5 = 6CPW4 6CRA7 6С273 “4% Ff — is ae 
2in 6CPZ6 = 6CPW5 6CRA8 6CZZ4 4 | | : ml. IRs 
194 in 3in 6CPZ7 = 6CPW6 6CRAQ 6CZZ5 - та 
4in — — 6CPW7 — 60276 Single-Acting NS N1 MOUNTING NUT — / 
5 in = Exi GCPW8 = 667771 Pivot Mount кк PISTON ROD THREADS 
Tin 5ZEK5 5ZEG1 5ZEA8 = 6CZZ9 P 
2 in 5ZEK6 5ZEG2 57ЕА9 - 6DAA0 Dimension (in.) (X) Additional Length 
ein in SZEKT 57563 EE = SOM Gore xn АА св FE KK N1 LB меп Single Acting 
> = ingle-Acting Pivot Moun! 
Sin 6САСІ SZEGS Zan E Ed 5/16" 0.38 0.39 0.25 10-322 #5-40UNC 3/824 168 0.75 per Stroke 
»in = = BZES = SMME3 746" 0.5 0.74 0.31 10-32 #10-32 UNF 3824 2 0.94" Ber" Stroke 
"T 3 BEC EMME 9/16" 0.5 0.62 0.31 10-32 #10-32 UNF 7/16-20 2 1.62 peri Stroke 
2%2in in = = = 3/4" 0.5 0.86 0.38 1/8 АРТЕ 174-28 UNF 172-20 2.56 1.69” per 1" Stroke 
4in = = SZECT = SCPY6 7/8" 0.5 0.93 0.38 1/8 NPTF 1/4-28 UNF 5/8-18 2.75 1.56” per 1" Stroke 
5in = = 5ZEC8 = 6CPY7 1-16" 0.5 1.12 0.38 1/8 NPTF 5/16-24 UNF 5/8-18 2.94 1.56” per 1" Stroke 
lin = = 6CPX0 — 6DAA5 11740.75 1.34 0.5 1/8 NPTF 7/16-20 UNF 3/4-16 3.78 1.81" per 1" Stroke 
Zin = = 6CPX1 = 6DAAG 1-1/2" 0.75 1.56 0.62 1/8 NPTF 7/16-20 UNF 3/4-16 3.5 1.81 peri Stroke 
3in Зіп - - 6CPX2 = 6DAA7 1-3/4" 0.88 1.84 0.62 1/4 NPTF 1/2-20UNF 1-14 4.53 2.00" per 1" Stroke 
4 in = = 6CPX3 = 6DAAS 
5 in = = 6CPX4 - 6DAA8 Aes LB + STROKE 
Mount Item > à iwi i- [ EE PORT — | 
Type Fits No. vean annak. VN coq 43 4 2 “9 
Cylinder Mounting Hardware „Acti N 
7ле in Bore, Ўв in Bore SVKWG р Double-Acting TE 
А ouble End Mount \-КК PISTON ROD THREADS 
3^ in Bore SVKW5 Dimension (in.) 
Foot Bracket 146 in Bore, 94 in Bore, / in Bore 5VKV8 Bore A AA EE KK LB N1 
1% in Bore, 1% in Bore 5VKW1 Double-Acting Double End 
2 in Bore 5VKV5 5/16" 038 — 05 10-32 95-40 UNC — 2.19 — 3/824 
TAs in Bore БҮК? 746" 05 0/4 10-32 310-32 UNF 2.81 716-20 
TAs in, Ye in 5VKW9 9/16" 0.5 0.62 10-32 #10-32 UNF 2.75  7/16-20 
Pivot Bracket Ts in Bore, 34 in Bore, 76 in Bore 5VKV9 3/4" 0.5 0.86 1/8 МРТЕ 1/4-28UNF 403 5/8-18 
Tin Bore 5VKW3 7/8" 05 0.93 1/8 NPTF 174-28 UNF 3.04 5/8-18 
Din 23 in BVKVG 1416 05 112  /8NPIF  5/16-24UNF 4.12 5/8-18 
Tic n Bors. Vis in Bore SUKNE 1-14“ 075 1434  /8NPTF  7/16-200МЕ 512 3/-16 
161 real 1-1/2" 0.75 156  i/8NPIF  7/16-20UNF 4.75 3/416 
Yin Bore, Jn Hore SVKWO 3/4 — 088 184 /4МРТЕ — 1/2-20UNF 625 1-14 
Rod Clevis _1%s in Bore SVKW2 2 0.88 2.08 ТА NPTF 1/2-20UNF 6.06 1-1/4-12 
1% in Bore, 1/ in Bore 5VKWA 2-2" — 0.88 2.62  /ANPIF 1/2-20UNF — 6.06 1-3/8-12 
194 in Bore, 2 in Bore, 2% in Bore 5VKV7 3 125 316  3/8NPTF 5/8-18 UNF 7.12 1-1/2-12 
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Cylinders Details on page A1. 

Find more Air Cylinders at Grainger.com®. 

Е я : Р SPEEDAIRE © 

Double-Acting Stainless Steel Body Air Cylinders aw 
= Operating pressure range: 8 to 250 psi Permanently lubricated, nonrepairable cylinders are dimensionally interchangeable with a variety of manufactur- 
= Operating temp. range: 40° to 140°F ers’ cylinders. Stainless steel tube and chrome-plated carbon steel piston rod improve corrosion resistance. 
= Include magnetic piston for Piston magnet allows autoswitches to sense stroke piston. NPT ports. Additional sizes, switches, and brackets 

use with autoswitches available on Grainger.com®. 


A A 
E г 
в m Е 
Rear Pivot “| 4 hd Double End N 
EN Mount ЭЩ ГЕ Mount 
ji T 
D 
с c 
Bore Dimension (in.) Bore Dimension (in.) Bore Dimension (in.) 
A A A 
Dia. (+ Stroke) B C D E Dia. (+Stroke) В C D E F Dia. (+ Stroke) B C D E 
Double-Acting Nose Mount Double-Acting Rear Pivot Mount Bouble-Acting Double End Mount 
ИП 2.36" 0.5 10-32 71-20 10-32 716 2.81" 0.5 10-32 7/16-20 10-32 0.31 7/16 3.06" 0.5 10-2 7/16-20 10-32 
Ne 2.19" 0.5 10-32 As-20 10-32 9/16 2.56" 0.5 10-32  7/16-20 10-32 0.31 9/16 2.9" 0.5 10-32 1h6-20 10-32 
ЕЛ 2.97" 0.5 7-28 %-18 МРТ 3/4 375 0.5  1/4-28 5/8-18 1/8 МРТ 0.38 3/4 4.03" 0.5 1/48 5/8-18 1/8 NPT 
76 2.69 0.5 134-28 %-18 МРТ 7/8 3.31" 0.5 1/4-28 5/8-18 1/8 МРТ 0.38 7/8 3.59" 0.5 1/4-28 5/8-18 1/8 NPT 
Тв 3.25" 0.5 316-24 96-18 МРТ 1-116 387 0.5 5/1624 5/8-18 1/8 NPT 0.38 1-116 412 0.5 5/16-24 5/8-18 1/8 NPT 
17 3.75" 0.75 76-20 %-16 МРТ 1-14 447 075 7/1620 3/4-16 1/8 NPT 05 1-1/4 4.87 075 746-20 3/46 1/8 NPT 
TR 3.69" 0.75 76-20 %-16 v NPT 1-/2  438' 075 7/16-20 3/4-16 1/8 NPT 0.62 1-1/2 5 075 17/16-0 3/4-16 1/8 NPT 
2 4.69" 0.88 7-20 14-12 АРТ 2 6.06" 0.88 1/2-20 1-1/4-12 1/4 NPT 
DOUBLE-| DOUBLE- DOUBLE- DOUBLE-| DOUBLE- DOUBLE- DOUBLE-| DOUBLE- DOUBLE- DOUBLE- |DOUBLE- 
ACTING | ACTING ACTING ACTING | ACTING ACTING ACTING | ACTING ACTING ACTING | ACTING 
NOSE |REAR PIVOT DOUBLE END NOSE |REAR PIVOT | DOUBLE END NOSE | REAR PIVOT | DOUBLE END DOUBLE ЕМО NOSE 
Bore Item Item Item Bore Item Item Item Bore Item Item Item Bore Item Item 
Dia. Stroke| No. No. No. Dia. Stroke| Мо. No. No. Dia. Stroke| Мо. No. No. Dia. Stroke No. No. 
Cylinders Cylinders (Cont.) Cylinders (Cont.) Cylinders (Cont.) 
іп | 5TGA2 5TGP6 STHDS Ye in | 5TGC4 5TGR8 STHE7 іп | 517606 5TGUO STHF9 Yin STHH1 5TGE8 
Тіп | 5TGA3 5TGP7 5THD6 Tin | 5TGC5 5TGR9 5THE8 Тіп | 5TGD7 5TGUT 5THGO Tin 5ТНН2 5TGE9 
2in | 5TGA4 5TGP8 STHD7 2in | 51666 5TGTO STHES 2in | 5TGD8 5TGU2 5THG1 2in STHH3 5STGFO 
3in | 5ТСА5 5TGP9 5THD8 3in | 5TGC7 5TGTÍ STHFO 3in | 5TGD9 5TGU3 5THG2 3 in 5ТНН4 5TGF1 
4in | 5TGAG 5TGRO STHD9 4in | 5TGC8 5TGT2 STHF1 4in | 5TGEO 5TGU4 5THG3 4in STHHS 5STGF2 


5in | 5TGA7 STGR1 STHEO 4 va in 4n. | STGC9 5TGT3 STHF2 4% in n. | STGET БИШ STHG4 ош > 5THH6 5TGF3 


1%s п 61п 1 STGAB | 5TGR2 5THE1 біп | 51GDO | 51014 5THF3 біп | 5TGE2 | 5TGU6 5THG5 біп | 5THH7 | 5TGFA 
Тіп | 5TGA9 | 5TGR3 5THE2 Тіп | BTGD1 | 5TGT5 5THFA Тіп | BTGE3 | 5TGU7 5THG6 Тіп | 5THH8 | 5TGF5 
8in | BTGCÜ | 5TGR4 5THES 8in | BTGD2 | 5TGT6 5THF5 8in | 5TGE4 | 57608 5THG7 8in | 5THH9 | 5TGF6 
Jin | BTGC1 | 5TGR5 5THE4 Jin | BTGD3 | 5TGT7 5THF6 Jin | BTGEb | 5TGUS 5THG8 Qin | 5THJO | 5TGF7 
10іп | 51GC2 | 5TGR6 БТНЕ5 10іп | 5TGD4 | 5TGT8 5THF7 10іп | 5TGE6 | 5TGVO 5THG9 10іп| БІНИ | 5TGF8 
{2in | 51GC3 | 5TGR7 5THEG 121п | 5TGD5 | 5TGT9 5THF8 {2in | BTGE7 | 5TGV1 5THHO {2in| БІНІ? | 5Т6Е9 

SPEFDAIRE ` LB + STROKE A 

Д ЕЕ 

" т PORTS 

Repairable Round-Body 

Aluminum Air Cylinders as 

= Double-acting 

= Max. operating pressure: 150 psi (10 bar) WITHOUTIWITH HEAD AND 

= Operating temp. range: -10° to 165°F CUSHION, CAP CUSHION 

Corrosion- and abrasion-resistant hard anodized aluminum cylinders have a Bore: Ной. P CHOOSE: Пет Пет 

É S В Я В К Dia. Thread Size Stroke No. No. 
high-strength steel retaining ring that is easily removed for maintenance and Cylinders 

repair. Chrome-plated steel rod. Head and caps are sealed with an O-ring static аар: Tin 1 Жіп, Sn 3 £n gin. 3 Zin, 4 in | D8463 Dif 

tube seal to prevent leaks. All cylinders come "switch ready". 1%] 36-16 5 in, біп, 7 in, 8 in D8464 D8497 

NORMA 8n 3946 Qin, 10 in, 11 in, 12 in D8465 D8498 

— " T " Стернин m) Ин АД " 36-16 13 in, 14 in, 15 in, 16 in, 17 in, 18 in D8466 D8499 

їй 4h 1918  —Hh — УЛЫ 38 — T —% 4-33 rm ibi. Bin, 2 his disk di | MSS | 

ША 15 5% Va Ўв 114 v13 їй % 17-13 | "3in,3 ^ in.4in ` E D8502 

2 TV 5% Y He 1-14 Z-T 27 7 А 17-13 5 in, біп, 7 in, 8 in D8469 D8503 

2% ША 6% % в _ 1442 940 2% % ТИіп —312-13 9 in, 10 in, 11 in, 12 in D8471 D8504 

3 1% 6% % Fs 14-42 %40 3% % 7-13 13 in, 14 in, 15 in, 16 in, 17 in, 18 in D8472 D8505 

4 TA 8/6 Ve Ye 1442 114 4% Y 17-13 19 in, 20 in, 21 in, 22 in, 23 in, 24 in D8473 D8506 
Mount Item 98-11 Tin, 1 Y^ in, 2 in, 2 “in, 3 in, 3 2 in, 4 in D8474 — 

Type Fits No. 98-11 3in, З in, 4 in = D8507 

Cylinder Mounting Hardware 3 оп 38-11 5 in, біп, 7 in, 8 in D8475 D8508 

1% in Bore 5UNY2 36-11 9 in, 10 in, 11 in, 12 in D8476 D8509 
Clevis Bracket 17% Bore, 2 in Bore 5VNY3 36-11 13 in, 14 in, 15 in, 16 in, 17 in, 18 in D8477 D8511 
2% Bore, 3 in Bore SVNY4 98-11 19 in, 20 in, 21 in, 22 in, 23 in, 24 in D8478 D8512 

4 in Bore БҮМҮ5 34-10 Tin, 17 in, 2 in, 2 Zin, 3 in, З У in, 4 in D8479 — 
mu Чї ER и кшт Б 

" А in Bore, 2 in Bore i Д" in, 6 in, 7 in, 8 in 

Cylinder Mounting Nut 277 in Bore, 3 in Bore 5VNX1 2% in 79-49 gin, 10 in, 11 in, 12 in D8482 D8515 
4 in Bore 5VNX2 347310 13 in, 14 in, 15 in, 16 in, 17 in, 18 in D8483 D8516 
Tv in Bore 5UNX7 347-10 19 in, 20 in, 21 in, 22 in, 23 in, 24 in D8484 D8517 

Flange Bracket 17% Bore, 2 in Bore 5VNX8 31-10 Tin, 1 Y^ in, 2 in, 2 Yin, З іп, 3 Yin, 4 in D8485 — 
9 2% in Bore, 3 in Bore 5VNX9 34-10 3in, 3 7^ in, 4 in — D8518 
4 in Bore 5VNYO 3in — A10 5 in, біп, 7 in, 8 in D8486 D8519 
“Thin Bore 5VNX3 347-10 9 in, 10 in, 11 in, 12 in D8487 D8521 
Foot Bracket 1% in Bore, 2 in Bore 5VNX4 34-10 13 in, 14 in, 15 in, 16 in, 17 in, 18 in D8488 D8522 
2% in Bore, З in Bore 5VNXS %-10 19 in, 20 in, 21 in, 22 in, 23 in, 24 in D8489 D8523 

4 in Bore 5VNX6 1-14 Tin, 1 ¥ in, 2in, 2 VAT 3in, 3 біп, 4in D8491 — 
1% in Bore БҮМҮІ 1-14 3in, 3 %2 in, 4 in = D8524 
17 in Bore 5VNW5 4 in 1-14 5in, 6 in, Тіп, 8 in D8492 D8525 
Rod Clevis 2 in Bore 5VNW6 1-14 gin, 10 in, 11 in, 12 in D8493 D8526 
2% and 3 in Bore 5VNW7 1-14 13 in, 14 in, 15 in, 16 in, 17 in, 18 in D8494 D8527 
4 in Bore 5VNW8 1-14 19 in, 20 in, 21 in, 22 in, 23 in, 24 in D8495 D8528 
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PNEUMATICS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Cylinders 


SPFEDAIRE М Dimension (in.) 


ee) Bore 
ia. A С E J G P 00 Е KK MM NT ВЕ SN TN VF XT ZB 


N FPA Sq uare-Head Tie T to 6" Bore Diameter 


i i ааа аара 0858 0998 1930 4858 
15 0.375 2.5 ЕЗ ^6 - Д h - .625 %6 - Я .25 0.875 0.625 1. .625 
о анши ИИВ 
А 2 ; 4 1.125 0.5 8. 5 16- 8 4- ДЕ А .625 1. .875 2. .625 
= Max. operating pressure: 250 psi (172" to 6" bores) 4 1.125 05 45 125 1/5 2.69 7-206 NPT3A-16 1 15-13 3.562 2.625 2.063 0.875 2.438 5.625 
= Temp. range: -20? to 200°F 6 1.6250.625 6.5 15 2 3.125 %-20 4NPT 1-14 1.375 %-10 4.879 3.125 325 1 2.813 6.625 
= Include magnetic piston Bore > CHOOSE: Item 
Switch-ready magnetic piston cylinders have a replaceable Var Guns 4; Magnetic Piston Stroke No. 
rod gland and fully adjustable cushion to allow a full range s WT 1.217,23. 3 VAVA 08124 
of NFPA М54 interchangeable mounting configurations. 4 H m d 1 a 5 M > 3 d $ 4 fe 4; 5 fo 3, D8132 
internal-threaded sleeve nuts recessed in the head and 4 КУЛ BT ТУЯ, 215.2 3. 3 VP. AW d, 5. БУ” 8147 
tapped holes іп the cap permit direct mounting. Additional 4 in ; ae AA 1 ҚА 2 s ^ 2,3 ti t Е a 25 2 m 
NFPA cylinders available on Grainger.com. Adjustable Cushion, Magnetic Piston ЖЕТІ 
6,67, 7, 717,8 7,8, 9, 9 V7 D8125 
DD Thds | Y P «Stroke 10 7. 107, 11", 11 V9, 12%, 12 4", 13", 13 2", 14, 14 V7" D8126 
pf aces / 9 Bushing 1 in 15", 15 V. 16". 16 V5", 17", 17 72" 18" 18 V7", 19", 19 V7" D8127 
oth Ends е MM 2 20", 20 707, 21" 21 7", 22", 22 ү 23", 23 /; 24", 24 Vo" 25" 25 V. D8128 
EE NPT(2) KK Thds 26", 26 V", 27", 27 ү" 28", 28 Vo", 29", 29 14", 30", 30 7" D8129 
31", 31 4", 32", 32 4", 33" 33 4", 34", 34 14", 35", 35 УУ, 36 08131 
6,67, 7,7 7.8 7,8, 9, 9 V7 D8133 
1037 107, 11", 11 V7, 12%, 12 4", 13", 13 4", 14°, 14 V7" D8134 
эп 15" 15 7^. 16" 16 V7, 17", 17 V", 18", 18 V7", 19°, 19 V7" D8135 
20", 20 4", 21", 21 7" 22", 22 Ho" 23", 23 Vi". 24" 24 Vo" 25, 25 V D8136 
26", 26 Vi", 27", 27 ү" 28", 28 V", 29", 29 14", 30", 30 7 D8137 
31", 81 7, 32", 32 V. 33, 33 W 34" 34 V^, 35", 35 77, 36" D8138 
МЕ а= га 6.6 7.7.7 17.8 77,8, 9 9 V7 D8141 
ИРАН 107 10", 11", 11 V7, 12", 12 V7. 13", 13 VW 14°, 14 V7 D8142 
NT Tap [poe Т ne ov in 15" 15 "16" 16 V, 17°, 17 5", 18, 18 4" 19°, 19 7 08143 
ы m E 4/04/2175 2 1 8 1€ 0 ) 0M D8145 
1 u " Д 9 2l. 6260, 2.29. am i 2 
1/2106" Bore Dia. 31", 31 4", 32". 32 V. 33°, 33 77. 34". 34 V7, 35", 35 УУ, 36" D8146 
6,6 7,7, 7 W,8,8,9, 9 D8148 
10 4", 107, 1T. 11 V7, 12%, 12 ^ 13", 13 4", 14, 14 V7" D8149 
34 in 15", 15 4", 16", 16 12", 17", 17 72" 18, 18 12" 19", 19 4" D8151 
207 20 V, 21", 21 V7, 22", 22 Vs 23" 23 W" 24", 24 V, 25", 25 VI D8152 
26", 26 V7". 27", 27 У, 28", 28 7" 29", 29 1%", 30", 30 V7 D8153 
31", 31 V, 32°, 32 V7. 33", 33 W^, 34". 34 V7, 35", 35 77, 36" D8154 
6.67, 7.7 0" 8 KO 9» D8156 
10711. 11 7,12 W^ 13", 13 19". 14°, 14 VP 68249 
Ain 15" 15%" 16" 16 V, 17", 17 77". 18" 18 4" 19°, 19 7 D8157 
20", 21", 22", 22 16" 93" 28 V. 24", 24 УУ 25" 25 V? D8158 
26", 26 V/, 27", 27 Vs", 28", 28 И”, 29", 29 V», 30", 30 V D8159 
34", 31 VF, 32". 32 V7, 337, 33 777, 34", 34 15", 35", 35 V2", 36" D8161 
6,617, 7.7,8,8 И, 9, 9 V D8163 
107 10 7. 11.111212". 12 y 13', 13 V7. 14°, 14 7 D8164 
Bin 15" 15 4" 16", 16 12", 17", 17 72" 18", 18 4", 19". 19 17" D8165 
207, 20 7" 21" 1 V", 22". 22 Vo" 23" 23 VI", 24", 24 V7" 25". 25/0 D8166 
26", 26 "27", 27 Vs, 28", 28 7 29", 29 7" 30", 30 7 D8167 
34", 31 VF, 32", 32 V7, 337, 33 УУ", 34", 34 УИ", 35", 35 И", 36" D8168 
7/4 
Mounting Hardware for 
NFPA Square-Head Tie-Rod 
Aluminum Cylinders 
Bore Dimensions (in.) Item f 2! 
Dia. (in.) CB CD cw FL L M No. 1 
Cast-Iron Clevis Mounting Kits ii 
iin  075in 05іп Win 1.125in 0.75 іп 0.625 іп 6X471 i 
2 in 0./5in  0.5in Yin 1.125in 0.75 іп 0.625 іп 6X473 CW—-| -ew 
2%in  075in O5in Win 1.125in 0.75in 0.625 in 6X475 -|cB.- 
3n 3129 075 п 1875 1290 0875 n BART ге сот сөн 
In .e9 In fo In ЗІП d ІП 1.25 in 0. in i H 
6in — i5in tin Ain 225іп ісіп 1125іп 1A017 Mounting Kit 
CWe-CB CW, 
TI IL 
Bore Dimensions (in.) Item -] p^ 
ша. (in) CB CD CE CH CW ER KK L No. 43 
Cast-Iron Rod Clevis 
1751021? 0.75in 05 1 ^in tin in in 74-20 0.75in 6X476 
37104 1.25in 0.75 іп2%іп1 “in %in Yin 34-16 1.25 in 6X482 
6in T5in Тіп 3%int біп Йіп Тіп 1-14 1.5in 1A018 
Cast-Iron Rod Clevis i ТШЕ rg 
HEX FLATS 


Thread Overall Overall Max. Operating Нет 
Size (in.) Length (in.) Dia. (in.) Force (Ib.) No. 
Sel Alijning Couplers 8 
7-20 2.75 in 1 in 14,000 Ib 14313 
34-16 3.4375 in 19 in 34.000 Ib 1A314 
1-14 4.5625 in 2VWin 37,000 Ib 1A315 


Self-Aligning Coupler 
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Cylinders Details on page A1. 
SPEEDAIRE о Bushing Y -i P +Stroke 
ee РГ 


NFPA Square-Head Tie Rod 
Steel Cylinders 


= Max. operating pressure: 250 psi 

= Temp. range: -20° to 200°F 

These cylinders offer full range of NFPA inter- 
changeable mounting configurations. Cushioned 
cylinders have a fully adjustable cushion. 


J— 
NT Tap SN +Stroke 
ND Depth ZB «Stroke — — — — — —-1 
Dimension (in.) 


BoreDia. А C E G J P Y DD EE KK MM NT RE SN TN VF XT ZB 
1% 0.750 0.375 2.000 1.500 1.000 2.340 1.875 14-28 VNPT %20 0.625 14-20 1.428 2.250 0.625 0.625 1.938 4.625 
2 0750 0.375 2.500 1.500 1.000 2.340 1.875 36-24 NPT %020 0.625 9618 1.838 2.250 0.875 0.625 1938 4.625 
215 0.750 0.375 3.000 1.500 1.000 2.470 1.875 9-24 VNPT 31-20 0.625 36-16 2.192 2.375 1.250 0.625 1.938 4.750 
3% 1125 0.500 3.750 1.750 1.250 2.690 2.438 76-20 WANPT — 9416 1.000 Ve-13 2937 2.625 1.500 0.875 2438 5.625 
4 1.125 0.500 4.500 1.750 1.250 2.690 2.438 ?в-20 Y&NPT %-46 1.000 0-13 3.562 2.625 2.063 0.875 2.438 5.625 
6 1.625 0.625 6.500 2.000 1.500 3.125 2.813 7-20 % NPT 1-14 1.375 34-10 4.879 3.125 3250 1.000 2.813 6.625 


* Does not meet NFPA mounting dimensions. 


Bore > CHOOSE: Item Bore > CHOOSE: Item 
Dia. Stroke No. Dia. Stroke No. 
Non-Cushioned 8 in, 6 in, 6 Yin, 7 in, 7 Yin, 8 72 in, 9 in, 9 “in D8194 
ТИ" Tin, 2 in, 3 in, 4 in, 5 іп, біп, Zin, 1 Yin, 2 Ve in, 3 Win, 4 Yin, 5 Yin D8169 10 in, 10 Zin, 11 in, 11 72 їп, 12 in, 12 7 in, 13 in, 13 % in, 14 in, 14 7 іп D8195 
2" Tin, 2 in, 3 in, 4 in, 5 in, біп, Tin, 1^ in, 21^in 3 in, 412 in, 5 “іп D8177 15 іп, 15 % in, 16 in, 16 72 in, 17 in, 17 Zin, 18 in, 18 “іп, 19 іп, 19 Zin 8196 
277 Tin, 2 in, 3in, 4 in, 5 in, 6 in, Win, 1 Y: in, 2 Y in, 3 Ve in, 4 in, 5 V^ in D8185 Зу" 20 in, 20 V^ in, 21 in, 21 Y in, 22 in, 22 Y2 in, 23 in, D8197 

күлі 2 in, 4 in, біп, Yin, 1 2 in, 2 Yin, 3 in, 3 V» in, 4 ^ in, 5 in, 5 in D8193 23 Yin, 24 in, 24 ^ іп, 25 in, 25 ^in 
4 2in, 4 in, 6 in, рА in, 1 Y» in, 2 vein, 3in, 21% in, 4^ in, 5 in, 5 in D8201 26 in, 26 % in, 27 in, 27 vein, 28 in, 28 in, 29 in, 29 7 in, 30 in, 30 % іп D8198 
Adjustable Cushion 31 in, 31 7 in, 32 in, 32 % in, 33 in, 33 7 in, 34 in, 34 % in, 35 in, 35 “іп, 36 in. 08199 
8 in, 6 in, 6 ^ in, 7 in, 7 Ve in, 8 Yin, 9 in, 9 Yin D8171 8 in, 6 in, 6 ^ in, 7 in, 7 Yin, 8 1^ іп, 9 in, 9 1^ in D8202 
10 in, 10 іп, 11 in, 11 7 іп, 12 in, 12 % in, 13 in, 13 % in, 14 in, 14 % in D8172 10 in, 10 1^ in, 11 in, 11 % in, 12 in, 12 % in, 13 in, 13 % in, 14 in, 14 % in D8203 
15 in, 15 % in, 16 in, 16 % in, 17 in, 17 ^ in, 18 in, 18 % in, 19 in, 19 % in D8173 15 іп, 15 1^ in, 16 in, 16 % in, 17 in, 17 % in, 18 in, 18 % in, 19 in, 19 % in D8204 
т" 20 in, 20 % in, 21 in, 21 % in, 22 in, 22 1 in, 23 in, D8174 4 20 in, 20 % in, 21 in, 21 % in, 22 in, 22 % in, 23 in, D8205 
23 іп, 24 in, 24 іп, 25 in, 25 % in 23 10 in, 24 in, 24 % іп, 25 in, 25 % in 
26 in, 26 1^ in, 27 in, 27 1^ in, 28 in, 28 7 іп, 29 in, 29 % in, 30 in, 30 ^ in D8175 26 in, 26 % in, 27 in, 27 У in, 28 in, 28 % in, 29 in, 29 7 in, 30 in, 30 ^ in D8206 
31 in, 31 іп, 32 in, 32 % in, 33 in, 33 7 іп, 34 in, 34 % in, 35 іп, 35 1^ in, 36 in. 08176 31 in, 31 іп, 32 in, 32 % in, 33 in, 33 7 іп, 34 іп, 34 % in, 35 іп, 35 1^ in, 36 in. 08207 
8 in, 10 in, 6 % in, 7 in, 7 V2 in, 8 % in, 9 in, 9 Ye in D8178 4 in, Yin, 17 in, 2 in, 2 1^ in, 3 in, 3 Yin, 4 Yin, 5 in, 5 Yin D8208 
10 % in, 11 in, 11 % in, 12 in, 12 12 in, 13 in, 13 % in, 14 in, 14 % in D8179 8 in, біп, 6 ^ in, 7 in, 7 1^ in, 8 Yin, 9 in, 9 72 in D8209 
15 in, 15 7 in, 16 in, 16 ^ in, 17 in, 17 Yin, 18 in, 18 7 in, 19 in, 19 Y» in — D8181 10 in, 12 in, 10 72 in, 11 in, 11 7 in, 12 Yin, 13 in, 13 7 п, 14 in, 14 Y? in D8211 
2" 20 in, 20 “іп, 21 in, 21 % in, 22 in, 22 “іп, 23 in, 08182 e 15 іп, 15 % in, 16 in, 16 % in, 17 in, 17 % in, 18 in, 18 “іп, 19 in, 19 % in D8212 
23 v^ in, 24 in, 24 1^ in, 25 in, 25 % in 20 in, 20 12 in, 21 in, 21 12 in, 22 in, 22 % in, 23 in, D8213 
26 in, 26 % in, 27 in, 27 іп, 28 in, 28 17 in, 29 in, 29 % in, 30 in, 30 “іп D8183 23 10 in, 24 in, 24 % іп, 25 in, 25 % in 
31 in, 31 7 in, 32 in, 32 V in, 33 in, 33 % in, 34 in, 34 % in, 35 in, 35 Yin, 36 in 08184 26 in, 26 72 in, 27 in, 27 У in, 28 in, 28 7 in, 29 in, 29 Y in, 30 in, 30 ? in D8214 
8in, біп, 6 “іп, 7 in, 7 V^ in, 8 1^ in, 9 in, 9 1^ in D8186 31 in, 31 іп, 32 in, 32 % in, 33 in, 33 % in, 34 in, 34 % in, 35 іп, 35 1^ in, 36 in. 08215 


TO in, 10 Min, 11 in, 11 Y in, 12 in, 12 % in, 13 in, 13 7 in, 14 in, 14 72 їп — D8187 

15 in, 15 Yin, 16 in, 16 in, 17 in, 17 72 in, 18in, 18/2 in, 19 in, 19% in D8188 

2 20 in, 20 V^ in, 21 in, 21 % in, 22 in, 22 V» in, 23 in, D8189 
23 іп, 24 in, 24 % in, 25 in, 25 Y% in 

26 in, 26 V; in, 27 in, 27 /2 in, 28 in, 28 Yin, 29 in, 29 Y2 in, 30 in, 30 zin. 08191 

St in, 31 % in, 32 in, 32 ^ in, 33 in, 33 72 in, 34 in, 34 2 in, 35 in, 35 ^ in, 36 in. D8192 


SPEEDAIRE ` 
Д 
А г KK PISTON ROD THREADS 
| LB + STROKE — 
NFPA Extruded Aluminum lau ors eon =e PORTS 
4 | Т TT] 
Air Cylinders | ле aan = 
= Max. operating pressure: 250 psi ite | d ih 
= Operating temp. range: -10° to 165°F HXT —-SN + STROKE ~! 


= Switch ready NT THREAD, TK DEEP 


= Cushions: standard and adjustable at both 


ends on 7" and larger stroke lengths 
Dimension (in.) 


Feature industry-standard footprint, which allows BoreDia. A E P R EE KK LB NT TK TN SN XT 
i ili i E i IA 1.000 2.000 2.313 1.430 Эв 15-20 4.625 14-20 0.375 0.625 2250 1.38 
interchangeability WISI OUO ЮРА Style cylinders of i 1.000 2.500 2.313 1.840 % 15-20 4.625 9618 0438 0875 2250 1.38 
Wilde lean appeatanee and fewer spaces eat ри 00 200 тийс 
include clean appearance and fewer spaces for dirt a : А қ - a : 2- А : қ : 
E ks pp ce p T 1.375 4500 2.625 3.320 VA 34-16 5.625 179-13 0.750 2.063 2.4605 2.438 
and debris to collect. 5' — 13/5 5500 28/5 4100 # 9416 5875 Sell 0938 2688 2875 2438 
Bore > CHOOSE: Item Bore > CHOOSE: Item 
Dia. Stroke No. Dia. Stroke No. 
Cylinders 2 in, 2 Yin, 3in, 3 Zin, 4 in, 4 12 in D8553 
Tin, 1 2 in, 2 in, 2 Zin, 3 in, 3 V in, 4 in, 4 Yin D8529 51,5 Win, 6 in, 6 Ve in, 7 in, 7 2 in, Bin, Bin D8554 
1 in Sin, 5 Zin, біп, 6 in, 7 in, 7 Zin, 8in, 8 2 in D8531 9 in, 9 Zin, 10 72 in, {1 in 1132 in, 12 in, 12 іп D8555 
gin, 9 Y» in, 10 in, 10 vin, Ti in, 11 Bin, 12 in, 13 Vin D8532 5in 13 in, 13 Yin, 14 in, 14 Y^ in, 15 in, 15 2 in, 16 in, D8556 
Tin, 1 % in, 2 in, 2 in, 3 in, 3 Vin, 4 in, 4T in D8533 16 ^ in, 17 in, 17 Үзіп, 18 in, 18 Y^ in 
2in Біп,5 i2 in, 6 in, 6 72 in, 7 in, 7% in, Sin, 8» in D8534 191п, 19 in, 20 in, 20 Yin, 21 in, 21 ^ in D8557 
Qin, 9 ^ in, 10 in, 10 ¥ in, T in, 11 Bin, 12 in, 12 in D8535 22 in, 22 % in, 23 in, 23 72 in, 24 in D8558 
Tin, 1 in, 2'in, 2 Bin, 3 in, 3 Bin, 4 in, 4 Bin D8536 30 in, 36 in D8559 
2%in 5in,5 ^ in, 6 in, 6 ^ in, 7 in, 7 Hin, 8 in, 8 Yin D8537 
Jin, 9 іп, 10 in, 10 %in, 11 in, 11 Bin, 12in, 12 7 їп 08538 
2 іп, 2 іп. 3 in 3^ in, 4 in, 4 ^ in D8539 Item Item 
5in, 5 Bin, біп, 6 іп, 7 in, 7% in, Bin, 8 іп D8541 Mount Тур Fits No. Mount Type Fits No. 
Fin, 9 Ye in, 10 in, 10 Ve in, Tt in, T1 V: in, 12 in, 12 Bin D8542 Cylinder T Hardware Rod Clevis 172 in, 2 in, 27 іп 36NK65 
3^ in 13in, 13 Yin, 14in, 14 Y» in, 15 in, 15 Yin, 16 in, D8543 1% in 36NK59 37 іп, 4in 5in  5VLX7 
16 Y^ in, 17 in, 17 Vin, 18 in, 18 іп 2in 36NK60 ^ Wall Mount Tin, 2in, 272 іп ӘШҮІ 
19 in, 19 Bi in, 20 in, 22 in, 24 in D8544 Rear Detachable 2% in 36NK61 Clevis Bracket ЕУДІ in, qin 5VLY3 
30 in, 36 in D8545 Clevis 3% in 36NK62 Wall Mount Tin, 2 in, 2%in 5VLY2 
2 in, 2 2 in, 3 in, 5%] їп,4їп,4%їп D8546 4in 36NK63 Eve Bracket ЗИП Воге, 5VLY5 
Sin, 5 Zin, біп, 6%] in, 7 in, TY in, 8in, 8 Yin D8547 5in 36NK64 y 4 in Bore 
" EITE me 101 in, „o an ш in, a Zin iin іп 08548 in EL d 
in in ^in, 14 in 5 in, 15 in 5 in, 16 in, in 
6 Y^ in, 17 in, 17 Y^ in, 18 іп, 18 ^ in 00549 Rectangular. 2V5 in 5VLYO 
19 in, 19 72 in, 20 in, 2 Bin, 21 in, 21 Bin, 22 in, 22 іп, 23 in, 23 12 in, 24in 08551 9 3% in 5VLY6 
30i in, 36 in D8552 4in SVLY7 
2540 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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NFPA Square-Head 
Twin-Rod Air Cylinders 


= Bottom-tapped (MS4) mounting holes, standard , 
= Max. operating pressure: 250 psi, 

except 1%" bore are 150 psi 
1» Temp. range: -20? to 200?F 
Permanently lubricated, heavy-duty, double-acting air cylinders 
for applications requiring guided movement when it is critical 
that the piston rod not rotate. 2 piston rods prevent rods from 
twisting and turning off the axis, for reliable, repeatable linear 
motion with no need for external guides. Cylinder bearing 
wear is also minimized by the nonrotating twin-rod design. 
High-tensile strength aluminum cylinders have chrome-plated M e L_] 
polished steel piston rods, high-strength steel tie rods, cast-iron na 
rod bearings, and U-cup piston cylinders. 


Charter 


Noncushioned 
D8314 


Dimensions (in.) 
Bore A AC B2 BF BP с D EE G J LB LL MM NT P P1 SN TK TN XT Y ZB 
18 0.6025 15 05 0.313 1.063 0875 0.627 4% 0875 0.625 225 — 1428 0.312 10-52 1.469 0241 T5 0.25 0.5 2 
1% 0.625 1.875 0.625 0.375 1375 125 075 үл 15 3.625 96-24 0.375 14-20 2125 0303 225 0.375 0.625 2.812 
2 075 1.875 0.625 0.625 125 1.125 1.052 à 15 3.625 96-24 0.625 Yi-18 2125 048 225 0.375 0.875 2.812 Е 
2% 075 2.125 075 0.625 15 1375 1398 М 15 375 %-24 0.625 %-16 225 0.635 2.375 0.625 125 3.063 3.125 5.875 
3A 125 2375 1 1 125 1.125 2 % 175 125 425 1-20 1 1/243 2.625 0.845 2.625 0.625 15 3437 


Non- Non- 
Rotating, | Rotating, 
Switch | Not Switch 
Ready Ready 


Bore # CHOOSE: Item Item TT Dis (m ) hem 
Dia. troke No. No. - (in. В 
Noncushioned CIR ARE. Mounting Brackets 
1% in 1 in, 2 in, 3 in, 4 in, 5 in D8346 D8314 1%in 6X470 
біп, 7 in, 8 in, 9 in, 10 in D8349 D8317 Қ 7 2in 67661 
Adjustable Cushion Rear Flange Mounting Kit 215in 62662 
2in, 3in, 4 in, 5 in 08351 = йі 
tin 2'in, 3 in, іп = D8318 зип Br 
6 in, 7 in, 8 in, 9 in, 10 in D8352 D8319 2in 1A255 
2 in, З in, 4 in, 5 in D8355 D8323 Side Lug Mounting Kit : 
2 in біп, 7 in, 8 in, 9 in, 10 in — 08324 к 9 2 vin 1А256 
11 in, 12 in, 13 in, 14 in 08357 - 3 Жіп 14257 
2in,3in,4in, 5 in D8361 D8328 
2^ in 6 in, 7in, 8in, 9 in, 10 in D8362 D8329 Item 
Tt in, 12 in, 13 in, 14 in, 15 in D8363 D8331 For Use With No. 
16 n. T7 in, 18 n, 19 in, 20 in 08366 ЖЕ Repair Kits 
in, 3 in, 4 in, 5 in 7 
Tin, 6 in, 7 in, 8 in, 910 D8371 D8338 5VEA7 to 5VEA9, 5VECO to 5VEC3, 5YAY9 to 5YAZ8 5YCJ0 
3⁄4 in 11 in, 12 in, 13 in, 14 in, 15 in D8372 D8339 
4 16 in, 17 in, 18 in, 19 in, 20 in D8373 | 08341 
21 in, 22 in, 23 in, 24 in D8376 D8344 
25 in, 26 in, 27 in, 28 in, 29 in, 30 in D8377 D8345 
1 DESTACO 
Hold-Down Pneumatic Clamps € go 


For use in welding, woodworking (cutting and gluing), drilling, tapping, reaming, and assembly appli- 
cations. Can be used on automated systems. Toggle-action clamps remain in locked position if air 
pressure is accidentally lost or hoses are disconnected. Most models are sensor-ready with provisions 
for mounting sensors (usually grooves) included. Enclosed clamps are designed for dirty environments 
where contamination can be a problem. For mechanical hold-down clamps, see pages 2319 and 2320. 


Holding Base Max. 
Cap. Mounting Mfr. Item Holding Input Air Base 
(іп. Ibs.) Arm Centers Model No. Cap. Pressure Mounting Mfr. Нет 
Toggle-Action Mini Power Clamps (Ib.) — (psi) Centers (in.) Model No. 
177 909 15x9mm 81112-14100 3CXG3 Hold-Down Clamps 
221 120° 15x9mm 81112-10100 3CXG2 100 80 0.94 x 0.63 812-0 3CXJ1 
354 909 20x12mm 81L16-14100 3CXG5 200 80 1.06x0.50 802-0 3CXH7 
531 120° 20x12mm 81L16-10100 30Х64 375 80 1.25x0.75 807-0 3CXH8 
708 909 20x15mm 81L20-14100 3CXG7 600 80 1.78 x 1.25 _ 810-0 3CXH9 
708 909 20x15mm 81L25-14100 3CXG9 Hold-Down, Enclosed 
885 120° 20x15mm 81L20-10100 30Х66 390 145  1.50x0.79 8021 3CXJ2 
885 120° 20x15mm 81L25-10100 3CXG8 8020 t Du 1.56x1.97 8071 3CXJ3 
= raight Line Clamps : 
p e Mfr. item 600 80 131x144 803 3CXJ5 
(n. bs. ) Centers Model No. 2500 145  1.63x1.38 830 3CXJ7 
oggle-Action Power Clamps 


660 25x18mm 82L26G-2030000 3CXH1 

1596 20x20mm 82136-2030000 ЗСХНЗ 

3360 25x20mm 82146-2030000 3СХН5 
Toggle-Action Power Clamps with Sensor 

660 25x18mm 82L26-203B800 3СХН2 

1596 20x20mm 82L36-203B800 3СХН4 

3360 25x20mm 82L46-203B800  3CXH6 
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ISO Solenoid 
Coil Connectors 


Note: For additional ISO Valves, go to 
Grainger.com? and search under "ISO Valves." 


3FFZ7 


Item 

Voltage 55 For Use With 1 э 
mm Solenoid Coil 

120V AC/24V DC зотат Solenoid Coil — 3FFZ6 
With LED Indicating Light LETS 

24V DC 22mm Solenoid Coil ЗЕЕ21 

30mm Solenoid Coil ЗЕР27 

120V AC 22mm Solenoid Coil ^ 3FFZ2 

30mm Solenoid Coil ^ 3FFZ8 

% 
numaritcs Ы 


L Series and РА55 Pilot and 
Manual Air Control Valves 


= Max. operating pressure: 150 psi Manual—Lever-operated valves 
provide high flow; balanced spool- 
and-sleeve design provides easy 
operation, regardless of system pres- 
sure. Valves operate with lubricated or 
nonlubricated compressed air and are 
easily plumbed into the system. 


Pilot—High flow 4-way valves are 
for use in any control circuit where 
air pilot signals are available. Require 
no electrical power to drive the valve, 
making them suitable for use in 
hazardous locations. 


Port Actuator/ No. of L Mfr. Item 


Size (in.) X Return Valve Type (бу Positions  (in.) Model No. 
Base Mounted Pilot 
Pilot/Pilot — 55 2 8 sin 554JJ4000000000 — 3JCC7 
Pilot/Spring — 55 2 8 Vein 554JA4000000000 3ЈСС6 
Body Ported Pilot 
n Pilot/Pilot — 1.0 2 3% іп L12PP4520000000  3JCP6 
Pilot/Spring = 1.0 2 3 sin L12PA4520000000 ЗЈСР5 
Pilot/Pilot — 17 2 37&in L23PP4520000000  3JCU7 
Pilot/Pilot ^ Open Center 1.7 3 З віп L23PP5520000000  3JCU9 
36 Pilot/Pilot Closed Center 1.7 3 3 %in L23PP6520000000  3JCV1 
Pilot/Spring = 1.7 2 3 %in L23PA4520000000  3JCU6 
Pilot/Spring — 1:7 2 4 Asin L23JA4520000000  3JCU8 
Port No. of Center Mfr. Item 
Size (in.) Positions Position Actuator/Return Model No. 
Manual 4-Way 
2 = Lever/Spring L23LA4520000000 3,679 
2 = Cever with Detent L23LD4520000000 ^ 3JCU1 
34 NPT 3 Open Lever/Spring L23LA5520000000 4 3JCU2 
3 Closed Lever/Spring L23LA6520000000 3ЈС03 
3 Open Lever with Detent L23LD5520000000 317004 
3 Closed Lever with Detent L23LD6520000000 ^ 3JCU5 
numaTitcs 


L01 Series Solenoid 


Valves and Manifolds 


= In-line body ported 
= 0.2 Cv 
= Max. operating pressure: 150 psi 


Ye" NPT port, except manifolds have 1⁄4" NPT supply 3JcL3 
and exhaust ports. Electrical connector included. 
Mfr. Item 
Description Voltage Model No. 
Single Solenoid Valves, Solenoid/Spring Actuator / Return 
4-Way, 2-Position 120V AC 101544592060Т30 3JCK8 
шш ш 
4-Way, 2-Position, Speed Control 24V DC LOTSA4874060T61 — 3JCL5 
Double Solenoid Valves, Solenoid/Solenoid Actuator n Return — — 
ni 5 
4-Way, 2-Position 24V DC L01584594060161 — 3114 
4-Way, 2-Position, Speed Control ТАТО — — СО 7060701 — 81018 
No. of Mfr. Item Mfr. Item 
Stations Model No. Description Model No. 
Manifold Assembly, Includes Manifold Accessories 
Valve Mounting Hardware Manifold Mounting Kit 239-582 3JDE5 
2 241-148 3JDE8 Blank Station Plate Kit 239-583 3JDE7 
4 241-150 3JDE9 Speed Control Kit 239-581 3JDE6 
6 241-151 3JDF1 
8 241-152 3JDF2 
2542 GRAINGER. 
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Manual Air Control Valves 


» Max. operating pressure: 150 psi 

Rugged, aluminum and cast-iron bodies. Rotary 
lever valves are high-flow, lubricated, and 
3-position operation. 


CLOSED OPEN 
CENTER CENTER 
Pipe Item Item 
Size Connection | Cv No. No. 32Xc11 
V NPT 25 32XC10 32XC13 
ж МРТ 3.0 32XC11 32XC14 
Ww NPT 62 32XC12 32XC15 
numartits 


L1 Series Solenoid 


Valves and Manifolds 

a In-line body ported 

= 1.0 Cv, except 29NV07 and 
29М/08 are 0.5 Cv 

= Max. operating pressure: 150 psi, except 
29М/07 and 29М/08 are 100 psi 

= 1⁄4" NPT port 


» Electrical connector included 3JCN2 
» Manifolds include mounting kits 
Mfr. Item 
Description tage Model No. 
Single Solenoid Valves, Solenoid Air иар Actuator / Return 
120V AC L12BA4520060T30 ^ 3JCN2 
4-Way, 2-Position 24V DC LT2BA452B060T61 3JCN6 
240V AC L12BA4520060140 ^ 3JCP1 
High-Speed, Solenoid/Spring Actuator / Return 
4-Way, 2-Position with Flush " 
Non-Locking Override 24V DC 92280-2 29NV08 
4-Way, 2-Position, without Override 24V DC 92280-1 29NV07 
Double Solenoid Valves, Solenoid Air Pilot/Solenoid Air Pilot Actuator / Return 
120V AC LT2BB4520060T30 ^ 3JCN3 
4-Way, 2-Position 24V DC LT2BB452B060T61 3JCN7 
POVAR — 1288650060150 — 31018 
4-Way, 3-Position, Closed Center 24V DC Г128В6528060761- 3JCN8 
120V AC L12BB5520060T30 540М4 
4-Way, 3-Position, Open Center 24V DC [12BB552B060T61 3JCN8 
240V AC L12BB5520060140 ^ 3JCP3 
No. of Mfr. Item Mfr. Item 
Stations Model No. Description Model No. 
Manifold Assembly Accessories 
2 255 Е a plank ап Flate КІ 239-288 3JCP8 
- able, For High-Spee 
4 206-1751 УЕ? Valves 7? int. ыш ND0306FBN0000000 29NV09 
-175 able, For High-Spee 
8 206-1755 81084: Valves, 180 in'L NDOS15FBNOOO0000 29NV10 
10 206-1757 3ЈСА5 Manifold Mounting Kit 239-311 3JCP7 
numarits 29NU80 


L1 and L2 Series 
Hazardous Location Valves 


» Max. operating pressure: 150 psi 


Valves are explosionproof and intrinsically safe for use in hazardous locations. 
Feature spool and floating sleeve design that can last millions of cycles. 


Additional sizes available on Grainger.com®. 


Pipe Mfr. Item 
Description Size Cv Voltage Model No. 
Solenoid Air Pilot/Spring 
Ys in 1 120/ АС — L11XA4520P00030 29NU66 
YA in 1 120V AC — L12XA4520P00030 29NU68 
YA in 1 24V DC L12XA452BP00061 29NU69 
4-Way, 2-Position YA in Т.7 24V DC [22XA452BP00061 29NU71 
Yi in 17  120VAC 122ХА4520Р00030 29NU70 
іп TA 24V DC L23XA452BP00061 29NU73 
WATER ары 36 in 1.7 120VAC 123ХА4520Р00030 29NU72 
-Way, 3-Position, Close ; 
Panter Position віп 1 24V DC L121A452BP00061 29NU79 
Double Solenoid Air Pilot Vai 1 24V DC L12XX452BP00061 29NU80 
"m ^in 
4-Way, 2-Position, Detented -yin 4.7 190y AC —[23XX4520P00030 — 29NU83 
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Pneumatic Valves 
Port Configurations—Directional Control Valves 
2 Суі. Cy.4  20yl Cy.4  20yl Cy.4 2 Cyl. 2 Cyl. 
LL a MEARS 
Exh 5 1 3 Exh. Exh, 5 1 3 Exh. Ехһ. 5 3 Exh. 
Inlet 1 3 Exh. ШЕ inlet ae Inlet 3 TEXN. 
3-WAY 2-POSITION 4-WAY 3-POSITION 4-WAY 4-WAY 3-POSITION 3-WAY 2-POSITION 
NORMALLY NON-PASSING CLOSED CENTER 2-POSITION (5 PORTED) OPEN CENTER NORMALLY PASSING 


3JcG6 
numarits 
Ийаш Mark 3 Series Solenoid Valves, Subbase/ 
L2 Series Solenoid Manifolds, and Pressure Regulators 
епеѕ әоепоі оса Description МРТ Port (i stati i model Noe 
H i T i escription ort (ІП. ations ode! 0. 
Valves and Manifolds омо NEMINEM шы ра аш arcere ңыз күн 
í Р - ubbase - 7 
a In-line body ported = Electrical connector шр Vern С йез PER пса СОЕ or н % 1 229-718 34 
217Cv included Subbase-mounted direct-acting solenoid valves. Manifold {0-32 UNEB 2 220-504 — 3JCJ8 
, . ifolds i 00 10-32UNFB 3 220-505 — 3JCJ8 
= Max. operating | a Mani olds include Mfr. Item Mfr. Item 
pressure: 150 psi mounting kits Adjustment Range Model No. Description For Use With Model Мо. 
= 34" NPT port Sandwich Dual Air Regulator Manifold Accessories 
8 р 3 to 30 psi 031RD3000000000  3JCK6 10/32 in Ported Mark 3 999-526 3JCK1 
Mfr. Item 10 to 100 psi 031RD7000000000 ^ 3JCK5 End Plate Kit Series Manifold Blocks 
Description Voltage Model No. Sandwich Single Air Regulator Y in Ported Mark 3 299-719 3JCJ5 
Single Solenoid Valves, Solenoid Air Pilot/ 3 to 30 psi 031RS3000000000 3JCK4 Series Manifold Blocks 
Spring Actuator / Return 10 to 100 psi 031RS7000000000 3JCK3 А A Mark 3 Series E 
m 20/42 12384452005073) 3188 Speed Control Kit С шшш Disk Manifold Blocks 124-151 IGG 
4-Way, 2-Position 24V D L23BA452B060161 34011 peed Control Kit for Marl т ank Station аг! eries 7 
240V AC L23BA4520060740 21615 3 Series Base/Manifolds m SuCK2 Plate Kit Manifold Blocks 229-538 3JCK7 
Double Solenoid Valves, Solenoid Air Pilot/ VOLTAGE 
Solenoid Air Pilot Actuator / Return 120V AC 24V DC 
-  .120VAC L23BB4520060130  3JCR7 Mfr. Item Mtr. Item 
4-Way, 2-Position 24V DC — L23BB452B060T61 54072 Description Actuator/Return Model No. Model No. 
240V AC L23BB4520060140 3ЈСТ6 Solenoid Air Control Valve 
(Way 3-Position, -Pay 08 — [2388652806016 — META — | Ш Plug-In Solenoid Solenoid/Spri 031944002060130 32006 
= iti olenol rini == = 
Closed Center — 49V AC_L23BB6520060T40 — 3JCT8 4-Way, ?-Position, 5-Port Solenoid/Solenold = — [031954004060161 —3JCH2 
4-Way, 3-Position, -20V AC 23BB5520060730_ SJCRB 4-Way, 2-Position, 5-Port, Spring Centered — Solenoid/Spring — — 031544004060761  3JCH1 
Open Center ' 24V DC  L23BB552B060T61 34013 4-Way, 3-Position, 5-Port, Open Center Solenoid/Solenoid 031565002060130 3/008 | 031555004060761  3JCH3 
240V AC L23BB5520060140  3JCT7 4-Way, 3-Position, 5-Port, Closed Center — Solenoid/Solenoid — — 031556004060161  3JCH4 
Mfr. Item Hardwired w/15 in Leads 
No. of Stations Model No. 4-Way, 2-Position, 5-Port Solenoid/Spring 031SA4000000030 —3JCH5 | 0315А4008000061  3JCH9 
Manifold Assembly у, р Solenoid/Solenoid 031554000000030 — 3JCH6 — — 
2 206-1760 3JCV5 4-Way, 3-Position, 5-Port, Open Center Solenoid/Solenoid — — 031SS500B000061  3JCJ2 
3 206-1761 3JCV6 4-Way, 3-Position, 5-Port, Closed Center — Solenoid/Solenoid — — 031556008000061  3JCJ3 
4 206-1762 3JCV7 
5 206-1763 3JCV8 
6 206-1764 3JCV9 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Manifold Accessories 
Manifold Mounting Kit 239-312 3JCV2 
Blank Station Plate Kit 239-471 3JCV3 
Speed Control Kit 239-209 3JCV4 


numarics 


Mark 8 Series Subbase/Manifold-Mounted 
Solenoid Valves, Pressure Regulators 


3JCL9 


numarics | = 1.0 Cv Direct-acting valves have electrical connections 
= Max. operating pressure: 150 psi made through base. 
L Series and Mark 3 Series | = Pressure regulators include gauge 
= = Voltage 
Solenoid Coil Connectors "LR "LN 
All connectors are for use with L and Mark 3 Series ur agas Description Actuator/Return Model No. Model No. 
coils. Plug-in connectors aid line-mounted valve Mark 8 Series Subbase/Manifiold-Mounted Selenoid Air Valve 
and manifold assembly maintenance. Color coded to ЕСЕПТІ solenoid/Solenolg — - OGTS400K 000030 БАША | 08TSS400M00006T — 3JAX3 
correct solenoid on double solenoid valves; black is 4-Way, 3-Position, Open Center Position Solenoid/Solenoid | 08155500К000030 37АМ/9 | 08155500M000061 3JAX4 
12 solenoid, gray is 14. 4-Way, 3-Position, Closed Center Position ^^ Solenoid/Solenoid 08155600К000030 3JAX1 | 08155600M000061 3JAXS 
! NPT Adjustment Mir. Item 
Indicating Mfr. Item Port No.of Mfr. Нет Description Range Model No. 
Color Voltage Light Model No. Description (in.) Stations Model Мо. Pressure Regulators А 
Gray 24V to 220V No 230-363 grey 3JCL7 Manifolds Single Pressure 10 to 130 psi 081R$100J000000 3JAY4 


14 end Manifold Block И 1 229-676 3JAX6 Пиза! Pressure 10 їо 130 psi 081RD100J000000 3JAY5 
Black 24V to 220V No 230-364 black 3JCL8 Subbase Common Exhaust — 1⁄4 1 203-441 3JAX7 Speed Control Kits 


12 end Subbase Individual Exhaust й 1 203-439 ЗЈАХ8 Mark 8 Series Valves on 245-160 3JAY1 
Clear w/ 24V DC Yes 230-365 24V — 3JCL9 Manifold Accessories Bases or Manifolds 
light 110V Yes 230-366 110V 3Ј0ЕЗ End Plate Kit 229-691 3JAX9 Electrical Plug for Mark 230-276 3JAY2 
9 220V Yes 230-367 220V  3JDE4 Blocking Disk 229-994 3JAY3 8 Speed Control 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. 
Pneumatic Valves Details on page A1. mu 
А А 7 humarits 
Mark 15 Series Solenoid Valves, Subbase/Manifolds, 
Pressure Regulators, and Accessories 
i i NPT No. of Mfr. Item 
= 1.5 Cv Қ r Subbase-mounted direct-acting Description Port(in.) Stations Model No. 
= Max. operating pressure: 150 psi solenoid valve; electrical connec- "Manifolds 
3JAY6 i Manifold Block % 1 229-630 3JAZ5 
= Pressure regulators include gauge tions made through base. КОО ОСК 2 1 SOL ПАЛЕ 
Subbase Individual Exhaust % 1 203-359 3JAZ7 
VOLTAGE Manifold Accessories 
120V AC 24V DC End Plate Kit | 229-217 3JAZ8 
Mir. Item Mir. Item Blank Station Plate Kit 229-620 3JCA1 
Type Actuator/Return Model No. Model No. Blocking Disk - 124-141 — 3JCA2 
Mark 15 Valves И Adjustment Mfr. Item 
4-Way, 2-Position Solenoid/Spring 152SA400K000030  3JAY6 152SA400M000061 34А71 Description Range Model No. 
4-Way, 2-Position Solenoid/Solenoid | 15255400К000030 ЗЈАҮ7 | 15255400M000061  3JAZ2 Pressure Regulators Т ——— AS 
4-Way, 3-Position, andwich Single Air Regulator 0 рві 
Open Center Solenoid/Solenoid | 152SS500K000030  3JAY8 15255500М000061  3JAZ3 Sendvich Dual Air Regulator 10to130psi 152RD100J000000 3JCA4 
4-Way, 3-Position, A п peed Control Kit 
Closed Center Solenoid/Solenoid | 15258600K000030  3JAY9 15255600М000061 34474 Mark 15 Series Valves on Bases or Manifolds 229-664 3JAZ9 
пштатісх 


Mark 55 Series Solenoid Valves, Subbase/ 
Manifolds, Pressure Regulators, and Accessories 


AIRAS 3JCA7 Valves—Actuate by Manifolds—Each manifold assem- Pressure Regulators and Speed Control 
either a direct solenoid bly requires 1 end plate kit (sold Kit for Mark 55 Series—Include а plug 
operator or solenoid pilot. separately) to provide the supply and receptacle assembly that helps reduce cost. 
= 5.5 Cv exhaust porting. Hardware for mount- Speed Control Kit 3JCF4 adjusts the metering 
= Operating pressure ing valves to manifold, as well as of exhaust air to control cylinder speed. 

range: full vacuum electrical plugs for the valve to plug = Regulators include gauge, with 14" NPT port 
3JCD5 3Jcc8 їо 150 psi into the manifold base, are included. 
VOLTAGE 
120V AC 24V DC 
Mfr. Item Mfr. Item 
uu Vacuum Actuator/Return Model No. Actuator/Return Model No. 
Single Solenoid Valves 
0 to 28'Hg Solenoid/Spring 554SA400K000030 ^ 3JCA5 — — = = 
4-Way, 2-Position 0 to 28'Hg Solenoid Air Pilot/Spring 554ВА400К000030 ^ 3JCA6 — — — 
External pilot -- -- -- -- Solenoid Air Pilot/Spring 554ВА400МТ00061 3JCC2 
Double Solenoid Valves 
4-Way, 2-Position External pilot Solenoid/Solenoid 55455400К000030 ^ 3JCA7 Solenoid Air Pilot/Solenoid Air Pilot 554BB400MT00061 3JCC3 
4-Way, 3-Position, Closed Center — External pilot Solenoid/Solenoid 55455600К000030 3ЈСС1 Solenoid Air Pilot/Solenoid Air Pilot 554BB600MT00061 3JCC5 
4-Way, 3-Position, Open Center — External pilot Solenoid/Solenoid 55455500К000030 3ЈСА9 Solenoid Air Pilot/Solenoid Air Pilot 554BB500MT00061 3JCC4 
Mfr. Шет Mfr. Шет Adjustment Mfr. Item 
Description Model Мо. Description Model No. Description Range Model No. 
Manifolds Sub-base Individual Exhaust, Side Ported 203-501 3JCE7 Pressure Regulators 
Vo NPT Port (In.) Sub-base Common Exhaust, 203-504 3JCE9 — Single 10to130psi X 554RS100JPO0000 3ЈСС8 
Manifold Block Full Size 229-748 3ЈС06 Side & Bottom Ported Pressure 3 to 30 psi 554RS300JP00000 341669 
Sub-base Common Exhaust Нет, 7% in x 2 % in 229-880 3JCE2 ` Subbase Individual Exhaust 203-502 3JCF2 — Dual 1010 130рві —554RD100JP00000 3.1002 
Sub-base Common Exhaust 203-495 3JCE6 Side and Bottom Ported Pressure 3 to 30 psi 554RD300JP00000 34003 
Item, 7 %іп x 2 ie in Manifold Accessories 5 to 60 psi 554RD400JPO0000 — 3JCD4 
Sub-base Individual Exhaust 203-493 3ЈСЕ8 Sub-base Common Exhaust, Compact 229-861 3JCE3 | Speed Control Kit, For Mark 55 Series 
Subbase Common Exhaust Side & Bottom Ported 203-496 3JCF1 Епа Plate Kit, Full Size 229-8413JCD7 Valves on Bases or Manifolds 
Subbase Individual Exhaust Side & Bottom Ported 203-494 SJCF3 — Blocking Disk, Full Size, EA and EB Gallery 124-1543JCD8 Кі — 229-908 3JCF4 
34 NPT Port (In.) Blocking Disk, Full Size, P Gallery 124-153 3JCD9 
Manifold Block Full Size 229-749 3ЈС05 Blocking Disk, Com act, All Galleries 124-160 3JCE4 
Sub-base Common Exhaust 229-881 3ЈСЕТ -Blank Station Plate Kit 229-840 3JCF5 
Sub-base Common Exhaust, Side Ported 203-503 3JCE5 
B Series Solenoid Air Control жоп 
a H H Item 
sroxe Valves, Coil Kits, and Accessories Function No. 
А fricti B Service Kit 
= Max. operating pressure Valves have a low-friction 3-Pin Connection 120V AC Lighted 3FDY4 
(valves only): 145 psi breakaway for fast response B3 Body/Spool Service Kits 
a Mi j j 2 Position, 4 Way 3FDY5 
С Міп. operating pressure (valves. | time. Low wear assures long 3 Position All Ports Blocked, 4 Way 3FDY6 
NY only): 20 psi (B3, BS, and B6 series); — service life. З Position Center Exhaust, 4 Way — 3FDY7 
b! 35 psi (B7 and B8 series) 3 Way, 2 Position Normally Closed 3FDY9 
а «Ro o B5 Body/Spool Service Kits 
Max. temp. range (valves only): 5? to 120?F 2 Position. 4 Way SEDZI 
Sn 
24V DC VALVES 120V AC VALVES 24V DC VALVES 120V AC VALVES Sa en me 
Pilot Mfr. Item Mfr. Нет Pilot Mfr. Item Mfr. Item rosition venter Exnaust, ^ lay 
Port Size Су Model No.* Model No.* Port Size бу Model No.* Model No.* 3 Position Pressure Center, 4 Way — 3FDH9 
Single Solenoid, 3 Mm 2-Position, Normally Closed Double Solenoid, 4-Way, 3-Position, Center Position Closed 3 Way, 2 Position Normally Closed 3FDJ2 
Yin МРТ 0.75 OBB549C — 3FDN1 B3GOBB553C ^ 3FDL5 іп МРТ 0.6 B350BB549C — 3FDR3 B350BB553C  3FDP7 B6 Body/Spool Service Kits 
Yuin NPT 1.4 | B5G1BB549C 3FDN2 B5G1BB553C — 3FDL6 JAinNPT 1.1 B551BB549C — 3FDR5 B551BB553C — 3FDP8 2 Position, 4 Way 3FDJ5 
%inNPT_ 2.7 | B6V2BB549A  S3FDN3 B6V2BB553A . 3FDL7 Yin МРТ 2.1 B652BB549A — 3FDR6 B652BB553A ЗЕЮР9 3 Position Center Exhaust, 4 Way — 3FDJ9 
YeinNPT 5.9 | B7V3BB549A  3FDN4 | B7V3BB553A ЗЕОЕ8 іп МРТ 5.7 | B753BB549A  3FDR7 | B753BB553A ЗЕОВ1 3 Position Pressure Center, 4 Way 3FDK2 
У іп МРТ 7 | В8/4ВВ549А  3FDNS | B8V4BB553A  3FDL9 ^ in NPT 6.6 | B8548B549A  3FDRS | B854BB553A ЗЕОК2 B7 and В8 Body/Spool Service Kits 
Single Solenoid, 4-Way, 2-Position Double Solenoid, 4-Way, 3-Position, Pressure Center 2 Position, 4 Wa 3FDK5 
"віп МРТ 0.75 | B310BB549C  3FDY2 B310BB553C ЗЕРВ4 віп МТ 0.6 B370BB549C — 3FDV9 B370BB553C  3FDV4 3 Positi "Ali P " Blocked, 4 Way 3FDK7 
ЙіпМРТ 1.4 | В511ВВ549С  3FDH5 | B511BBo530  3FDI6 МПМРТ 1.1 | B5/1BBo49C  3FDW2 | B5/1BBoo3C  3FDV5 GOOD A” torts Packed, 4 ау 
Жіп МРТ 2.7 | B612BB549A  3FDK6 | B612BB553A  3FDUB %inNPT 21 | B672BB549A  3FDW3 | B6/2BB553A  3FDV6 3 Position Pressure Center, 4 Way — 3FDK9 
YeinNPT 5.9 | B713BB549A  3FDL3 | B713BB553A  3FDWÍ У іп МАРТ 5.7 | B/73BB549A  3FDW4 | В773ВВ55ЗА ЗЕСТ 3 Way, 2 Position Normally Closed 3FDL1 
Зд in NP 7 B814BB549A — 3FDL4 B814BB553A . 3FDX3 Yin NPT 6.6 B874BB549A  SFDWS B87/4BB553A ЗЕР\8 Replacement Coils 
Double Solenoid, 4-Way, 2-Position Double Solenoid, 4-Way, 3-Position, Center Exhaust Replacement Solenoid Coil 120V АС 3FDX9 
"віп NPT 0.75 | B320BB549C ЗЕрР2 B320BB553C  3FDN6 Yin NPT 0.6 B360BB549C — 3FDX2 B360BB553C — 3FDW6 Replacement Solenoid Coil 24V ОС 3FDX8 
Vain МРТ 1.4 | B521BB549C0  3FDP3 | B521BB553C0  3FDN7 уіп МРТ 1.1 | B561BBo49C  3FDX4 | B561BB5530  3FDW7 "Seals 
YinNPT 2.7 | B622BB549A  3FDP4 | B622BB553A  3FDN8 віп МРТ 2.1 | B6628B549A  3FDX5 | B662BB553A  3FDW8 сой Seal Kit for 3-Position Valve 3FDF9 
5 in МРТ 5.9 | B723BB549A  3FDP5 | B723BB553A 3FDN9 5 inNPT 5.7 | B7638B549A  3FDX6 | B763BB553A  3FDW9 -solenoid Coil Connector 
| p n p 
Жіп М 7 B824BB549A — 3FDP6 B824BB553A . S3FDP1 Жіп N 6.6 B864BB549A — 3FDX7 B864BB553A ЗЕРХ1 Required for use with Solenoids 3FDY1 


* Requires DIN coil connector. 
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PNEUMATICS 
Pneumatic Valves 


е е 
ЗЕЕС5 


Viking Series Solenoid Air-Control Valves 
» Max. operating pressure: 232 psi » Direct pipe ported 
= Operating temp. down to -40°F = Requires 22 or 30mm solenoid 


SINGLE SOLENOID, DOUBLE SOLENOID, 
4-WAY, 2-POSITION 4-WAY, 2-POSITION 


Pilot Mfr. Item Mfr. Item 
Port Size Cv Model No. Model No. 
YeinNPT 07 P2LAX591ESHDDN 3FFC1 P2LAX591EEHDDN ЗҒҒАЗ 
Әліп МРТ 13 P2LBX592ESHDDN ЗҒҒС5 P2LBX592EEHDDN 3FFC4 
YeinNPT 2.5 P2LCX593ESHDDN 3FFC7 P2LCX593EEHDDN 3FFC6 
YeinNPT 27 P2LDX594ESHDDN 3FFC9 P2LDX594EEHDDN 3FFC8 

Item 

Function No. 

Viking Xtreme Series Kits 
Solenoid Kit 30MM 3-Pin 24V DC Mobile ЗҒҒА5 
Solenoid Kit Grommet 18 in Lead 12V DC Mobile 3FFA6 
Solenoid Kit Grommet 18 in Lead 24V DC Mobile 3FFA7 
Solenoid Kit Grommet 18 in Lead 120V AC 3FFA8 
22MM 3-Pin 12V DC Mobile 3FFA9 
22MM 3-Pin 24V DC Mobile 3FFC2 
22MM 3-Pin 120V AC 3FFC3 
30MM 3-Pin 120V AC 3FEF7 


N Series Solenoid 
Air-Control Valves 
and Seal Kits 


» Max. operating pressure: 140 psi 


: k 3FEM7 
= Direct pipe ported 
24V DC 120V AC 
Mfr. Item Mfr. Item 
NPT Port (in.) Cv Model No. Model No. 
Single Solenoid, 2-Way, 2-Position, Normally Closed 
36 3.6 N3153904549 3FEJ6 — — 
№ 3.8 N3154904549 3FEJ7 N3154904553 . 3FEM7 
34 9.3 N3156904549 3FEJ8 N3156904553 ЗҒЕМ5 
1 9.3 131431091 3FEJ9 N3157904553 ЗҒЕРЗ 
1% 23.3 N3258504749 3FEK1 N3258904753 3FER1 
1% 23.3 N3259504749 ЗҒЕК2 N3259904753 3FER7 
Single Solenoid, 3-Way, 2-Position, Normally Closed 
36 3.6 N3553904549 3FEK9 N3553904553 ЗҒЕКЗ 
№ 3.8 N3554904549 3FEL1 N3554904553 3FEK4 
3A 9.3 N3556904549 3FEL2 N3556904553 ЗҒЕК5 
1 9.3 13557904549 3FEL3 N3557904553 3FEK6 
1% 23.3 N3658504749 3FFD1 N3658904753 3FEK7 
1% 23.3 — N3659904753 ЗҒЕК8 
Single Solenoid, 3-Way, 2-Position, Normally Open 
36 3.6 N3753904549 3FEM2 N3753904553 3FEL4 
№ 3.8 N3754904549 3FEM3 N3754904553 3FEL5 
ЕЛ 9.3 N3756904549 3FEMA N3756904553 3FEL6G 
1 9.3 N3757904549 3FEMS N3757904553 3FEL7 
1% 23.3 N3858504749 3FEM6G N3858904753 3FEL8 
1^ 23.3 — -- 13859904753 ЗЕЕМ1 
Item 
Function No. 
Coil Kits 
Coil 24V DC Small Wire 3FERS 
Coil 115V-60 3FER6 
Seal Kits 
For 34 in М Series and Valvair II Series Valves 3FER3 
For 1% in М Series and Valvair 11 Series Valves 3FER4 


Valvair ІІ Series Solenoid 
Air-Control Valves 


= Max. operating pressure: 145 psi 

= Plug-In: design simplifies maintenance, installation, and helps 
reduce downtime. No wiring or plumbing to disturb 

= Direct Pipe: design helps deliver high performance, economical 


24V DC 120V AC 
Mfr. Item Mfr. Item 
NPT Port (in.) Cv Model No. Model No. 
Single Solenoid, wap 2-Position, Plug-In Subbase 
36 L6/53910249 3FEW1 L6/53910253 3FET8 
1 т 3 L6/58910249 3FEW3 L6/58910253 3FEW2 
Single Solenoid, 4-' Way, 2-Position, Direct Pipe Ported 
L7058910249 3FEY6 L7058910253 3FEYA 
1 5 5 17059910249 3FEY7 L7059910253 ЗҒЕҮ5 
Double Solenoid, 4-Way, 3-Position, Plug-In Subbase, Pressure Center Position 
% 4.5 16653923149 3FEX5 L6653923153 ЗҒЕХ4 
Double Solenoid, 4-Way, 3-Position, Plug-In Subbase, Open Center Position 
% 4.5 16653922149 3FEX3 L6653922153 3FEX2 
1 11.3 L6658922149 3FEY1 L6658922153 ЗҒЕХ9 
Double Solenoid, 4-Way, 3-Position, Plug-In Subbase, Closed Center Position 
36 4.5 16653921149 3FEX1 16653921153 3FEW8 
1 11.3 L6658921149 3FEX8 L6658921153 3FEX7 
Double Solenoid, 4-Way, 3-Position, Direct Pipe Ported, Open Center Position 
1 12 L6958922149 3FEU5 L6958922153 3FEU3 
1% 12 L6959922149 3FEU6 L6959922153 3FEU4 
Double Solenoid, 4-Way, 3-Position, Direct Pipe Ported, Closed Center Position 
1% 12 L6959921149 3FEU2 L6959921153 3FET9 
1 12 L6958921149 3FEU1 L6958921153 3FEZ5 
Double Solenoid, 4-Way, 2-Position, Plug-In Subbase 
1 11.3 L6558910249 3FEW7 16558910253 ЗҒЕМ6 
% 5 16553910249 3FEV9 L6553910253 3FEU8 
Double Solenoid, 4-Way, 2-Position, Direct Pipe Ported 
1% 12 L6859910249 3FEZ3 L6859910253 3FEZ1 
1 12 L6858910249 3FEZ2 L6858910253 3FEY9 
Mfr. Item 
NPT Port (in.) For Use With Model No. 
Manifolds 
SFEV9, 3FEW1, ЗРЕМ/З, 3FEW7, 3FEX1, 
ш ЗЕЕХЗ, 3FEX5, 3FEX8, 3FEY1 K142230  SFEWS 
SFEV9, 3FEW1, ЗРЕМ/З, 3FEW7, 3FEX1, 
Е ЗЕЕХЗ, 3FEX5, 3FEX8, 3FEY1 Ki4223] SFEX6 
SFEV9, 3FEW1, ЗРЕМ/З, ЗҒЕМ/7, 3FEX1, 
5 ЗРЕХЗ, 3FEX5, 3FEX8, 3FEY1 Ki422/0 . _ЗЕЕҮ? 
Subbase 
SFEV9, 3FEW1, SFEW3, ЗҒЕМ/7, 3FEX1, 
% ЗЕЕХЗ, 3FEX5, ЗЕЕХВ, 3FEY1 Ko22090 ӘҒЕҮЗ 
ЗРЕМ9, 3FEW1, ЗРЕМ/З, ЗҒЕМ/7, ЗРЕХТ, 
ш 3FEX3, 3FEX5, ЗЕЕХВ, 3FEY1 K022091  — 3FEY8 
SFEV9, 3FEW1, ЗРЕМ/З, 3FEW7, 3FEX1, 
и 3FEX3, 3FEX5, ЗЕЕХВ, 3FEY1 КІСІ» : <3REZA 
ЗРЕМ9, 3FEW1, 3FEW3, ЗҒЕМ/7, 3FEX1, 
1 SFEX3, 3FEX5, 3FEX8, 3FEY1 К0220099 3FEWA 
Item 
Function No. 
Coil Kits 
Coil 24V DC Small Wire 3FER5 
Coil 115V-60 3FER6 
Override Kits 
Nonlocking Type 3FEV7 
Locking Type 3FEV8 
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PNEUMATICS 
Pneumatic Valves 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


т; 


n 


Ё 


ЗҒЕА6 


ЗҒЕУЗ 


3FDF7 
Pipe Valve Max. Mfr. 
Size Max. CFM _ Actuator/Return Pressure Rating Model 
Directair 2 Series 
3-Way/2-Position . 
017cfm 1 Eu 150psi 404311000 
0.17 cfm Button/Spring 150 psi 404411000 
0.17 cfm Lever/Spring 150 psi 404711000 
0.17 cfm Plunger/Spring 150 psi 404111000 
0.17 cfm Roller/Spring 150 psi 404211000 
, 0.17 cfm oggle/Spring 150 psi 404811000 
W NPT 02cm | C gai 150 psi 414311000 
0.2 cfm Button/Manual 150 psi 414931000 
0.2 сіт Button/Spring 150 psi 414411000 
0.2 сіт Lever/Spring 150 psi 414711000 
0.2 cfm Plunger/Spring 150 psi 414111000 
0.2 cfm Roller/Spring 150 psi 414211000 
0.2 cfm oggle/Spring 150 psi 414811000 
4-Way/2-Position 
02cm | ЕСІП 150 psi 410311000 
0.2 cím Button/Manual 150 psi 410931000 
Ve NPT 0.2 cfm Button/Spring 150 psi 410411000 
0.2 cfm Lever/Spring 150 psi 410711000 
0.2 cfm Plunger/Spring 150 psi 410111000 
0.2 сіт Roller/Spring 150 psi 410211000 
0.2 cfm oggle/Spring 150 psi 410811000 
Е) Senine We Spool and P. 
-Way and 4-Way Spool and Poppet = 
Type Valves, Body Service Kit 410008005 
Spool Kit 
-Way and 4-Way Valves, Spool Kit — 410008000 
Directair 4 Series 
3-Way/2-Position _ А 
0.83 сїт Button/Manual 150 psi 524431000 
0.83 сіт Button/Spring 150 psi 524411000 
0.83 cfm Lever/Manual 150 psi 524831000 
14" NPT 0.83 cfm Lever/Spring 150 psi 524811000 
0.83 cfm Pedal/Spring 150 psi 524711000 
0.83 cfm Roller/Spring 150 psi 524211000 
0.83 cfm Roller/Spring 150 psi 524A11000 
_ 0.83 сїт Treadle/Manual 150 psi 524931000 
3-Way/3-Position NN 
У" NPT 0.83 cfm Lever/Manual 150 psi 523831000 
4-Way/2-Position 
0.83 cfm Button/Manual 150 psi 520431000 
0.83 cfm Button/Spring 150 psi 520411000 
0.83 cfm Lever/Manual 150 psi 520831000 
у" NPT 0.83 cfm Lever/Spring 150 psi 520811000 
0.83 cfm Pedal/Spring 150 psi 520711000 
0.83 cfm Roller/Spring 150 psi 520211000 
0.83 cfm Roller/Spring 150 psi 520A11000 
0.83 cfm Treadle/Manual 150 psi 520931000 
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ШШЩ 


Нет 
No. 


3FEA2 


3FEM 
3FEAS 
3FEAG 
3FDZ3 
ЗЕЕАЗ 


3FEAQ 


3FEC3 
3FEC2 
3FEC4 
ЗЕЕА7 
3FEA8 
3FEC1 


3FEC7 


3FDZ6 
3FDZ5 
3FDZ7 
ЗЕЕС5 
3FEC6 
3FDZ4 


ЗҒЕА1 


3FDZ8 


3FED8 
3FEDS 
3FED3 
3FED2 
3FED4 
3FEC9 
3FED1 
3FEC8 


3FED6 


3FED9 
3FED7 
3FEEG 
3FEES 
3FEE1 
ЗЕЕЕЗ 
3FEE4 
3FEE2 


3- and 4-Way Manual Air Control Valves 


DIRECTAIR SERIES 

= Max. temp. range: 32° to 175°F 
Compact design for manual or 
mechanical operation. Feature fluo- 
rocarbon seals and a stainless steel 
spool for greater chemical compatibility 
and the ability to withstand higher 
temperatures. 

DirectAir 2 Series operators include 
roller, lever, push button, plunger, and 
1-way tripper spool and poppet type 


valves. Features space-saving mounting 
to provide cylinder positioning feedback. 


DirectAir 4 series operators include 
roller, lever, button, petal, and treadle 
foot operated valves. 


MO SERIES 

= Max. temp. range: -15? to 200°F 
Corrosion-resistant construction 

with bronze body and stainless steel 
spool allows valves to be used in 
either air or low-pressure oil applica- 
tions. Closed crossover spool design 
minimizes compressed air waste as 
the valve shifts, for energy-efficient 
operation. 


VIKING SERIES 

= Max. temp. range: -40? to 158°F 
Inline valves with lever operators are 
suitable for outdoor and transporta- 
tion applications. Valves feature high 
flows, and dusttight and watertight 
construction. 


42 SERIES 
= Max. temp. range: 0° to 140°F 
Compact inline valves are specifically 


made for applications that require 
very high flows. 


Pipe Valve Max. Mfr. Item 
Size Мах. CFM _Actuator/Return Pressure Rating Model No. 
Directair 4 Series (Cont.) 
4-Way/3-Position 
0.83 cfm Lever/Manual 150 psi 521831000 3FEF1 
0.83 cfm Lever/Manual 150 psi 522831000 ЗЕЕЕ2 
Va" NP 0.83 сіт Lever/Manual 150 psi 529831000 3FEF3 
0.83 cfm Lever/Spring 150 psi 521811000 ЗЕЕЕТ 
0.83 сїт Lever/Spring 150 psi 522811000 3FEE8 
0.83 cfm Lever/Spring 150 psi 529811000 3FEE9 
Service Kit 
Body Repair Kit = 520018005 3FEF5 
Valve Seal = 520008050 3FEF4 
MO Series 
3-Way/2-Position 
34" NP 3.4 cím Knob/Deten 225 psi M05432448 3FEF8 
3.4 cfm Lever/Deten 225 psi M05432443 3FEF9 
Ww" NP 5.2 cím Knob/Deten 215 psi M05442448 3FEG7 
5.2 cím Lever/Deten 215 psi M05442443 3FEG1 
34" NP 9.5 сіт Knob/Deten 200 psi M05462448 3FEH6 
9.5 cfm Lever/Deten 200 psi M05462443 3FEG2 
4-Way/2-Position ГЕ А 
34" NP 3.4 cím Knob/Deten 225 psi M05435448 3FEJ1 
3.4 cfm Lever/Deten 225 psi M05435443 3FEGS3 
vo" NP 5.2 сіт Knob/Deten 215 psi M05445448 3FEJ2 
жей 5.2 сіт Lever/Deten 215 psi 05445443  3FEG4 
4-Way/3-Position . 
34" NP 3.4 cfm Knob/Deten 225 psi M05435148 3FEJ3 
3.4 cfm Lever/Deten 225 psi M05435143 3FEGS 
16" NP 5.2 cfm Knob/Deten 215 psi M05445148 ЗҒЕ 4 
5.2 сіт Lever/Deten 215 psi M05445143 3FEG6 
34^ NP 9.5 cfm Knob/Deten 200 psi M05465148 3FEJ5 
3 9.5 cfm Lever/Deten 200 psi M05465143 ЗЕЕб8 
Seal Kit _ 
% in Body = M242002 3FEH7 
Y» in Body = M242003 3FEH8 
34 in Body = M242004 3FEH9 
Viking Series 
4-Way/2-Position = _ 
Ve NPT 0.6 cfm Lever/Detent 232 psi P2LAX591VV ЗЕЕ27 
0.6 cím Lever/Spring 232 psi P2LAX591VS ЗЕЕ26 
4-Way/3-Position E _ 
0.6 сїт Lever/Spring 232 psi P2LAX69111 3FEZ8 
Ve NPT 0.6 cfm Lever/Spring 232 psi P2LAX89111 3FFA1 
1.5 cfm Lever/Detent 232 psi P2LAX69122 3FEZ9 
1.5 cfm Lever/Detent 232 psi P2LAX89122 ЗҒҒА2 
Ріре Valve Мах. Mfr. Item 
Size Cv Actuator/Return Pressure Rating Model No. 
42 Series 
4-Way/2-Position 
2.9 Lever/Spring 150 psi 42265021К 3FDG1 
29 Lever/Spring 150 psi 422CR021K 3FDG3 
34" NPT 2.9 Lever/Detent 150 psi 422CS021W ^ 3FDG2 
2.9 Lever Detent 150 psi 422CR021W X 3FDG4 
oot Peda| ; 
2.9 Spring 150 psi 422CT021K 3FDF7 
4-Way/3-Position 
1.3 Lever/Detent 150 psi 422CS023W 3FDG6 
34" NPT 1.3 Lever/Detent 150 psi 422CR023W 3FDH1 
1.3 Lever/Detent 150 psi 422CS024W 3FDG8 
1.3 Lever/Detent 150 psi 422CR024W 3FDH3 
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Pilot-Operated Air Valves 


= Temp. range: 0? to 200°F (N Series); 5? to 120°F (B Series) 


3FEM9 
Feature external pilot, wide range of flow, and low-friction breakaway. 
Can be run unlubricated. 
Max Pilot Port Mfr. Item 
Port Size (in.) Cv Operating (psi) Size NPT (in.) Model No. 
2-Way, Normally Closed, Single Air Pilot 
36 Inlet, 7? Exhaust 3.6 140 psi V N31431091 — 3FEM8 3FDUS 
Y^ Inlet, 72 Exhaust 3.8 140 psi Y N31441091 3ҒЕМ9 
3A Inlet, 1 Exhaus' 9.3 140 psi И N31461091 — 3FEN1 
1 Inlet, 1 Exhaust 9.3 140 psi Y N31471091 — 3FEN2 
17 Inlet, 172 Exhaust 23.3 140 psi И N32491091 — 3FEN4 Max. Pilot Port Mfr. Item 
3- “Мау, 2-Position, Normally Open, Single Air Pilot Port Size (in.) Cv Operating (psi) Size NPT (in.) Model No. 
% Inlet, % Exhaus 140 psi V N37431091 — 3FEP4 4-Way, 2-Position, Single Air Pilot 
Y^ Inlet, 7 Exhaus 3 3 140 psi үл N3/441091 — 3FEP5 "в Inlet, Ye Exhaus 0.75 145 psi 10-32 UNF B330000XXC — 3FDR9 
% In et ‚ 1 Exhaust 9.3 140 psi үл N3/461091 — 3FEP6 YA Inlet, 1⁄4 Exhaus 14 145 psi 10-32 UNF B531000XXC — 3FDT1 
1 Inlet, 174 Exhaus 9.3 140 psi үл N3/471091 — 3FEP7 36 Inlet, % Exhaus; 2.7 145 psi % B632000XXA__ 3FDT2 
1% Inlet, 172 Exhaust 23.3 140 psi үл N38481091 — 3FEP8 % Inlet, % Exhaus 5.9 145 psi % B733000XXA ЗРОТЗ 
17^ Inlet, 172 Exhaust 23.3 140 psi үл N38491091 ЗЕЕР9 34 Inlet, 34 Exhaus; 7.0 145 psi % B834000XXA — 3FDT4 
3-Way, 2-Position, Normally t Closed, Single Air Pilot 4-Way, 2-Position, Double Air Pilot 
¥ Inlet, % Exhaus {45 psi 10-32 UNF B3K0000XXC —3FDT5 ¥ Inlet, 8 Exhaus 0.75 145 psi 10-32 UNF B340000XXC — 3FDU2 
Ya Inlet, М Exhaus 52 145 psi % B5K1000XXC —S3FDT7 YA Inlet, 4 Exhaus 14 145 psi % B541000XXC —S3FDUS 
36 Inlet, % Exhaus; 2.7 145 psi Ys B6X2000XXA  3FDT8 36 Inlet, % Exhaus' 27 145 psi % B642000XXA — 3FDUA 
% Inlet, 7 Exhaus; 3.6 140 psi y N35431091 — 3FEN6 ў Inlet, 72 Exhaus 38 145 psi W В743000ХХА —3FDUS 
7 Inlet, 72 Exhaus 3.8 140 psi У N35441091 ЗЕЕМ7 3A Inlet, 34 Exhaus! 145 psi % В844000ХХА  3FDUG 
7 Inlet,  Ехһаив 5.9 145 psi Yà B7X3000XXA  3FDT9 4-Way, 3-Position, Double m Pilot, All Ports Blocked 5 
¥ Inlet, 34 Exhaus' 1.0 145 psi % B8X4000XXA ЗРЕО Ув Inlet, Ye Exhaus 0.6 145 psi 10-32 UNF B380000XXC —3FDU7 
34 Inlet, 1 Exhaust 9.3 140 psi У N35461091 — 3FEN8 Уд Inlet, 74 Exhaus 14 145 psi % B581000XXC 3Ғ0И9 
1 Inlet, Тӯ Exhaus 9.3 140 psi үл N35471091 3ҒЕМ9 36 Inlet, 38 Exhaus 2:1 145 psi Ys B682000XXA — 3FDV1 
ТИ Inlet, 172 Exhaust 23.3 140 psi YA N36481091 ЗҒЕРІ Y Inlet, 1? Exhaus 57 145 psi Y B783000XXA  3FDV2 
1% Inlet, 1% Exhaust 23.3 140 psi үл N36491091 — 3FEP2 3A Inlet, 34 Exhaus; 6.6 145 psi V B884000XXA ЗРОМЗ 


ARO 


Sleeve, Shuttle, Quick Exhaust, 
Miniature, and Heavy-Duty Valves 


= Temp. range: 32° to 160°F 


Sleeve Valves—inline valves allow 1-handed exhausting of compressed air 


à А Mix 2F919 
lines using On/Off control. When exhaust ports are closed, the air line opens to 4LB49 
actuate the air device. Sliding the sleeve in the opposite direction opens exhaust 
ports and shuts off the air supply. Max. 
5 Қ Қ Operating Mfr. Item 
Shuttle Valves—Connect 2 different inputs so that only 1 output is on ata Port Size (in.) Actuator/Return (psi) Cv CFM Model Мо 
i imi i Miniature Pilot and Mechanical Valve 
time. 10 psi min. required to effect shuttle change. в А | Поб т Е 15009024 9060 1XWUi 
П i idi i iniature Manual and Mechanical Valve 
Quick Exhaust Valves—Increase cylinder speed by providing quick release of = Roller Lever/Spring 02 — 23C  2F895 
exhausting air. Roller Lever/Spring 02  — 202-С  ALB50 
кей БЕЛІ Р : "Y Ball Roller/Spring 150 02 75 213-C  2F901 
Miniature Air Pilot Directional Valve—Compact mini valve can be operated Bu ton/Spring " DA 02 73 224: HE H 
remotely using an air pilot signal. Shifts back to original position when signal is NPT A oe 180 — 63 — 75 — 209 — 2FB97 
removed. Plunger/Spring 150 02 75 214 2Е903 
Ro ler/Spring 150 02 75 2725 41852 
ini i ite Limi oggle/Manual 150 02 75 223-0 2Ғ005 
Miniature Manual and Mechanical Valves, Heavy Duty Composite Limit Button/Spring 150 $3 A 0049-41848 
Valves, and Actuating Arms—Valves can be plumbed as normally passing, Fingertip Lever/Spring 150 0.1 4 201 20 41844 
| 1 . 3- Ж iti Е Long Holler Lever/opring Ё ie 
nonpassing, or multipurpose. 3-way, 2-position — Bin ШЕНІ. 180 91 1— 3092-C- ABA 
Max. 9 Plunger/Spring 150 01 4  214-2-C 4LB49 
Operating Mfr. Item Retained Toggle/Manual 150 0.1 4 223-2-: 4LB45 
Port Size (in.) Actuator/Return (psi) Cv СЕМ Model No. Roller/Spring 150 0.1 4  212-2-0 4LB53 
Sleeve Valve Roller Lever/Spring 150 0.1 4 202-2-: 41В51 
Ys NPT Manual 200 04 145 600-1 4ЕҮ59 Heavy-Duty Composite Limit Valves 
z NPT Manual 200 1g Б 600-2 ai] Clockwise/Spring 150 02 75  400-A 2Е919 
8 anual ы Ж ioCcKWIse an 
Shuttle Valve МРТ Counterclockwise/Spring 180 02 75 402A 2F928 
Ув NPT = 200 07  —  SV10-C 26635 Counterclockwise/Spring 150 02 75 401-А 2Ғ921 
z zi m — 200 07  — SV20-C 20637 1 Way Glockwise/Spring, 150 01 4 400-1-А 41854 
шісі lau: -Way Counterclockwise, PR 
Cyl Yin, Inlet V6 — 425psi 0.195 — ЕМ125 4KP81 35» Tubing Spring 150 04 4 401-1-А 41855 
іп, Exh 74 in р i Clockwise and 150 0.1 4  402-1-A 41В56 
Exh ¥% in, Inlet — 195 psi 0495 — EV250  4KP82 Counterclockwise/Spring А 
Y4 in, Cyl % in р ` Actuating Arms Used with Heavy-Duty Limit Valves (1 Required for Each Valve) 7 
Exh біп, Inlet _ i95psi 0495 — EV375 4ҚР8З Adjustable Roller Lever 450 2F929 
36 in, Cyl ¥ in р t Nylon Roller 447 2F925 
Rod Lever 449 2F927 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Valve 
Port Max. 
Size Pressure Міг. Item 
(іп) — Actuator/Return Cv  Temp.Range Мах. СЕМ Rating Model No. 
4-Way/2-Position 
Foot Pedal/Spring 0.7 -10° їо 180°Е  26cfm ^ 150psi  E212FS 20509 
Foot Pedal/Spring 07 322101600:  26cfm 150psi М21275 4ЕҮТ5 
Lever/Manual 0.7 -10° їо 180°Е 26сіп 150 рѕі Е2121М 20515 
—  Lever/Manual 07 15° їо 122^F  26cfm 140рві M212LM-R 41842 + 
Lever/Manual 07 15°to122°F_ 26 сіт 140рві M212LM 1МІЕІ 
Lever/Spring 0.7 -10° їо 180°Е  26cím 150рвбі  E212LS 20517 
26515 Lever/Spring 0.7 15° їо 122°Е  26cfm 140 рѕі M212LS-R 4LB43 + 
Button/Manual 0.44 -10° їо 180°Е 16 сіт 150psi 5040-12 2Ғ953 
Button/Spring 0.4 -10° їо 180°Е  16cfm ^ 150psi 5040-02 2Ғ945 
m 4 NPT Cam Stem/Spring 0.4 -10° їо 180°Е  16cfm 150 psi 5040-06 2Ғ949 
am Lever/Manual 0.44 -10° їо 180^F  16cfm 150рві 5040-10 2Ғ951 
2 Lever/Spring 0.4 -10° їо 180^F  16cfm 150рві 5040-01 2Ғ943 
Қ 3 Roller Cam/Spring 0.4 -10° їо 180°Е 16сіп 150 рѕі 5040-05 2F947 
АВО 2084 Button/Manual 0.7 -10°to180°F 26сіп  150psi E212HM 26511 
4219 Button/Spring 0.7. -10° їо 180°Е  26cfm 150 рѕі  E212HS 26513 
3 d 4 wW H D M ! Foot Pedal/Manual 07 32° їо 160°Е 26сіт 150 рѕї M212TM  4EY64 
- - - Y4NPT Foot Treadle/Manual 0.7 -10°to180°F 26cfm 150 рѕі E212TM 20521 
an ay eavy uty anua Lever/Spring 0.7 15°to122°F 26сіт 140 рѕї М21215  1MLD9 
and Mechanical Power Valves Roller Cam/Spring 07 -10°to 180°F 26cím  150psi Е21285 20519 
Rotary Lever/Manual 1.2 15° їо 122% 40сіт 140 psi М1121А  4YTF4 
Valve Foot Pedal/Spring 2.3 -10° їо 180°Е  83cfm 150 рѕі  K2183FS — 4HN64 
Fun Pres T ТЕН Foot Treadle/Manual 2.3 -10°to180°F 83 сіт 150рві K213TM АНМ67 
ЫШ 3 Ans jo T 
(in.) pect Return Cv Temp. Range Мах. СЕМ Rating Model No. AART USE. 23 205 9 or 83 сіп 150 = KETEM ines 
3-Way/2-Position 222215 а Rotary Lever/Manual 2.0 15° 0 122°  65cfm _ 140 рѕі MiI3LR  4YTFS 
Button/Manual 04 -10 to 180'F 16 сіт 150р8 503012 2F941 7 NPT Rotary Lever/Manual 2.4 15°to122°F 85сіп 140рві Mt14LR  4YTF6 
Button/Spring 0.4 -10°to180°F  16cfm 150рві 5030-02 2Ғ933 4-Way/3-Position 
Ув NPT Cam Stem/Spring 0.4 -10° 0 180°F 16 сіт 150 psi 5030-06 2Ғ937 Rotary Lever/Manual 1.2  15*10122*F 40сіп 140рві M512LR 42190 
-ever Manual 54 10, DE 180 m 150 psi 5080-10 24238 — Rotary Lever/Manual 2.0 15°to122°F 65сіп  140psi M513LR 47.91 
s Lever/Spring aw cm psi - Rotary Lever/Manual 2.4 15°to122°F 85cfm 140psi M514LR 47092 
Tube Button/Spring 0.2 -25°to200°F 7.5cfm 150 psi 461-2 1MLD8 Lever/Manual 0.7 -10° їо 180°Е  26cfm 150 рѕі Е5121М 26541 
Button/Manual 07 -10°to180°F 26сіп 150рві E252HM 26527 ve npr ever Manual 27. 10 GE ёт 13004. RIDE 2090 
Button/Spring 0.7 -10°to180°F 26сіп  150psi E252HS 20529 evel opring DNE O a cim psi = 
E с С т Lever/Spring 07 -10° їо 180°Е 26сіп 150psi Е71215 20545 
oot Pedal/Manual 07 32° їо 160°Е 26 сіт 150 рѕі M2521M 4ЕҮ63 Foot Treadle/Manual 23 -109to 180°F 83 сіт  150psi КӨЗІМ” 4НМТ0 
Foot Pedal/Spring 07 32° їо 160°Е  26cfm 150psi М25215  4EY70 M 00 x 5 = E 
Y NPT FootPedal/Spring 0.7 -10°to180°F 26сіп 150рві E252FS 20525 % NPT Lever/Manual 23. AO TIBO F взш 150061. КОЗІМ. АНМ69 
E E z Lever/Spring 2.3 -10° їо 180°Е  83cfm 150 рѕі К31315 — 4HN68 
Lever/Manual 0.7 -10°t0180°F 26cfm  150psi E252LM 26531 ever, WE ЖЫП 
Lever/Spring 0.7 -10° їо 180°  26cfm 150psi E252LS 26533 ИРА ` 
Roller Cam/Spring 0.7 -10°to180°F 26cfm 150psi E252RS 26535 EE 4201508 (in.) Actuator/Return Model — No. 
readle/Manual 07 -10° to 180°Е 26сіп  150psi E252TM 20537 Mfr. No. E212FS, K213 FS and E252FS Only 20965-i 2Ғ899 
4 Can be used with MaxAir manifolds, sold separately on page 2550. 
Valve Mfr. Item 
Port Size Actuator/Return Cv Мах. СЕМ Model No. 
3-Way/2-Position 
Button/Spring 0.2 8 сіт M291HS-10 — 3NA99 
Button/Spring with Detent 0.2 8 cfm M291HS-15 ЗМВ10 
Button/Spring 0.2 1 сіт M251HS 3NB17 
14 in Button/Spring without Guard 0.2 8cfm М291Н5-11 — 3NB11 
urn Selector/Manual 0.2 8 сіт M291LS-10 3МВ13 
Long Knob Selector/Manual 0.2 8 сїт M291LS-11 — 3NB14 
Roller/Spring 0.2 7 сіт М251В5 3NB15 
oggle/Maintained 0.2 1 сіт M251LS 3NB16 
¥ in-NPT Remote Pilot/Spring 0.19 7 cfm M251PS 4ҮТЕВ 
Button/Spring 0.7 26cfm ^ M252HS-10 3МА87 
5% Button/Spring with Detent 0.7 26cfm ^ M252HS-15  3NA88 
$ Yain Button/Spring with Guard 0.7 26сіп ^ M252HS-11 3МА89 
3NB18 3NA97 urn Selector/Manual 0.7 26сіп ^ M252LS-10 — 3NA91 
Long Knob Selector/Manual 0.7 26cím М25215-11 ЗМА92 
4-Way/2-Position 
4 Button/Spring 0.2 9 cfm M211HS 3NB20 
ARO Жіп Roller/Spring 02 Әсіп _M211RS 3NB8 
oggle/Maintained 0.2 9 cfm M211LS 3NB19 
= ¥ in-NPT Remote Pilot/Spring 0.19 9 cfm М211Р5 4ҮТЕ9 
3- and 4-Way Manual, Pilot, and Button/Spring 07  26cím  M212HS-10  3NA93 
Mechanical Li ht Duty Circuitr Valves JA in Extended Push Button/Spring 0.7 26 cfm ШАРА ЗМА95 
= urn Selector/Manual 0.7 26cím ^ M212LS-10 — 3NA97 
. g А у Long Knob Selector/Manual 0.7 26cím М21215-11 3МА98 
= Max. operating pressure: 150 psi For Use With Item 
п Тетр. гапде: 32? to 160°F Item Mfr. Model Number No. 
н s б : А 2 Replacement Parts 
Light-duty actuating directional control valves power devices such as cylinders, Roller Lever Attachment AYTF7 
slides, or gates. Compact body is aluminum bar construction, providing light Ball unger Attachment MOET Monae wie 
weight. %" and 1⁄4" port valves. Finger Button Attachment AYTG1 
Premair Valves ARO 


= Max. operating pressure: 125 psi 
= Max. temp. range: 32° to 125°F 


2-position, direct-acting valves can be stacked or 
used as stand-alone units. Feature solenoid/spring actuator/return, 


= 176" NPT port = 0.144 Cv lead wire connection, and standard manual override. Stacking End 
= 6.9 cfm = 24" lead wires Plate Kit 6JG85 required for each 3- and 4-way stack. 
120VAC COIL 24VDC COIL 12VDC COIL 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Model No. Model No. 


3-Way Body Ported P251SS-120-A 6.1454 |P25155-024-D 6,53 P251SS-012-D 6.152 
6ЈЈ54 3-Way Stacking P261SS-120-A — 6JJ57 [Р26155-024-0 6,56 — — 
é 4-Way Body Ported Р21155-120-А 6JJ45 |Р21155-024-0 —6JJ44 P211SS-012-D 6.43 
4-Way Body Ported with Speed Control | P211SC-120-A — 6JJ42 |Р2115С-024-0 6,41 P211SC-012-D 64.40 
A 4-Way Stacking without Speed Control | Р22155-120-А 6JJ51 P221SS-024-D 6.50 — — 
4-Way Stacking with Speed Control P221SC-120-A 6JJ48 P221SC-024-D 6.47 — — 
3- and 4-Way Stacking End Plate Kit P114400 6J685 — — — — 
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Miniature Direct-Acting Solenoid Valves and Coils 


Valves—Suitable for air or inert gas. 3-way, Coils and Connectors—Total coil rating is 311°F, which 
2-position electric-to-air interface valves are sole- includes heat rise. AC or DC coils can be interchanged on 
noid-actuated with spring return and have sufficient same solenoid stem. 1 connector required for each coil. 
flow for cylinders 1" dia. and smaller. Low-watt = Max. temp. range: 0° to 122°F 

models draw 0.94W. = 100% duty cycle 


= Max. operating pressure: 150 Psi, Hazardous Location Solenoid Coils—Coils fit on the 
Жаш 115 psi tor T same 22mm armature assembly used by Alpha-, MaxAir-, 
= Maxe temp. range: vto CAT-, H-, and K-series ARO brand valves available on this 
Note: Coils sold separately on this page. page and pages 2550 to 2551. For use in areas where air 
contains combustible dust or chemical fumes. 
= Max. temp. range: 0° to 311°F 


Pill Voltage Cv СЕМ a ham » 100% duty cycle coil insulation type TE" 
Body Ported, Normally Nonpassing Valves ind r. em 

12/00 0.062 22 CAT33P-012-D 20485 a aE gys Voltage Model Ho. 

24V DC 0.062 2.2 CAT33P-024-L AKB43 mm Connectors for ARO 7%” Valves 
“in 4207 AC 0.062 22 САТЗЗР-120-А 20487 Without Lead Wires Aayo ao CSN -26505 

No Coil 0.062 2.2 CAT33P-000-N 26483 * ARE RAN 

12VDC 02 CAT66P-012-D 4HN46 With 18" Lead Wires AC/V DC 54 pc (ОМ 26501 

24VDC 02 7.0 CAT66P-024-D 4HN47 TONG SAY 
Yin 24VDC 0.062 2.2 CAT66P-024-L 4КВ45 With 36" Molded Cable AC/2V DC үйе CHW 20503 

120VAC 0.2 7.0 CAT66P-120-A 4HN48 WT ы : : 

Мо Coil 02 70 CAT66P-000-N 4KP78 ~ ith Indicator Light, 36" Leads 120V AC CHL-120 4KB60 
wi 19VDC 0.056 2.0 CATA4P-012-D 26497 With Indicator Light, 36 Leads 24V DC CHL-024 4КВ61 
^in 430v AC_0.056 2.0 САТА4Р-120-А 26499 3ümm Connectors Tor ART VP Valves sl 

12VDC 02 7.0 CAT88P-012-D 4НМ52 Without Lead Wires AC/2VDC 24v pc  C9N-30 4HNB7 
Yin 24VDC 0.2 7.0 CAT88P-024-D 4HN53 AO AC OAR 

120VAC 0.2 7.0 CAT88P-120-A 4HN54 With 18" Lead Wires AC/Í2V DC 24 pc 0041-30 4НМ55 
Stackable, Normally Nonpassing Valves 420V AC 240V 4HN39 

12VDC 0.048 18 CAT33S-012-D 26491 With 36" Molded Cable AC/Í2V DC 24y pc CHW-30 4HN56 
Yin 24VDC 0.048 1.8 CAT33S-024-L 4KB47 А 

120VAC 0.048 1.8 САТЗ35-120-А 26493 T Mfr. Item 

12VDC 02 7.0 CAI/79-012-D 4НМ49 .. Description u | Model No. 

24AVDC 0.2 70 CAT778-024-D 4HN50 Stacking Kits for 4" Port Mini Solenoid Valves 
“in “ҮС 0.062 22 CAT77S-024-L_4KB48 4HN49, 4HN50, 4KB48, 4НМ51 
120VAC 02 7.0 САТ775-120-А 4НМ51 $ zation MEE m 
* Coils sold separately on this page. 2 Station 119698-4 4МШ5 
Mfr. Item 5 Station MESS 5 TMLD6 
Voltage Model No. 6 Station 119698-6 1MLD7 
22mm Replacement Solenoid Coils for ARO 5" Valves Stacking Kits for 76" Port Mini Solenoid Valves 26491, 4KB47, 26493 
24V AC/T2V DC 116218-38 4HNA0 2 Station 116345-2 1М107 
24V DC 116218-39 2F793 3 Station 116345-3 1МІ.08 
1207 AC 116218-33 4HN39 4 Station 116345-4 iMLC9 
240V AC 116218-35 2F788 6 Station 116345-6 1MLD2 
30mm Replacement Solenoid Coils for ARO 14" Valves Mfr. Item 
12V DC 90-38 4KP76 Voltage Inrush Amps Holding Amps Model No. 
24V DC 119690-39 4KP77 Hazardous Location Solenoid Coils for 16" Ported Valves 
120V AC 119690-33 4KP73 120V AC 0.08 A 0.05 А 114772-33  4KB33 
240V AC 119690-35 4KP74 24V DC 04А 03А 114772-39 4КВЗ4 26503 


Compact Solenoid Valves 


= Max. operating pressure: 115 psi 


= 18mm wide, ув" 


ARO 


Feature a standard 1-touch push override and require 1 


= Max. temp. range: 0? to 122°F NPT ported solenoid connector, sold separately, per coil. 
120VAC COIL 24VDC COIL 12VDC COIL 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Air Valve Type Actuator/Return Cv CFM Model No. Model No. Model No. 


Ув" Manifold Mounted Valves 

4-Way, 2-Position Solenoid/Spring 0 
4-Way, 2-Position Solenoid/Solenoid 0 
Ув in Body Ported Solenoids 

4-Way, 2-Position Solenoid/Spring — 0 
4-Way, 2-Position Solenoid/Solenoid 0. 
Yin ody Ported Solenoids, Closed Center Position 
4-Way, 3-Position Solenoid/Solenoid 05 21 
¥ in ody Ported Solenoids, Open Center Position 
4-Way, 3-Position Solenoid/Solenoid 05 21 


No. of Mfr. Item No. of 


30 | М81955-120-А 4КВ49 
30 | М81950-120-А 4КВ51 


30 | М81255-120-А АТН81 
30 | М81250-120-А 4TR78 | M812SD-024-D 4ТВ77 


М81350-120-А  4TR84 | M813SD-024-D  4TR83 
М81750-120-А  4TR87 | M817SD-024-D  4TR86 


М81955-024-0 4КВ50 — = 
M819SD-024-D 4КВ52 = = 


М81255-024-0 4TR80 | М81255-012-0 4TR79 
М81250-012-0 4TR76 


M813SD-012-D 4TR82 


M817SD-012-D 4TR85 
Mfr. Item 


Mfr. Item 
ions* Stations* Model No. inti 
TAA for Body Ported vales : Manifolds for Manifold Solenoid Dum m Ы; 
2 SML81N-02 41801 Mounted Valves Connector, 16mm, 39° Molded Leads CHW6 4ТВ74 
4 SMLBIN-04 . ATRS2 3 МНЕ —aKBsa— Connector with Indicator ight, ^ — GHI 6-024 4KB58 
stations. Blanking Plate 2Р865 3 SMHBIN-08 —4KB56 — —tonnetor with Indicater Light 
must be used. (БО separately on 10 SMHSIN-TO — 4KBS7 16mm, 39" Leads 120VAC о ) CHL6-120 4KB59 
Grainger. com®) Connector, 16mm DIN, Strain Relief С05М6 — 4TR75 
H ^ Pipe Mfr. Item 
Manifold ARO Size Actuator/Return Voltage Model No. 
. Valves, 4-Way, 2-Position 
Solenoid Valves Solenoi/Sprinp — 12VDC А24955-012-0 26443 
Uus ЕЕ Е 
і : i olenoid/Spring -120- 
= Operating pressure range: 50 to 150 psi Solenoid/Solenoid 120VAC А2495р-120-А 20439 


= Temp. range: 0° to 180°F 
a 1.2 Cv 

= Up to 600 cycles/min. 

= Uses 22mm coils 


Offer easy valve removal and replacement. Can be 


used with vacuum with external pilot supply. 


Note: When operating below 50 psi, Low-Pressure Kit 4HN96 
must be used. 


Note: Coils and connectors available separately, this page. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Valves, 4-Way, 3-Position (Spring Centered, All Ports Blocked in Neutral) 
Ya in Solenoid/Solenoid 120V AC А3495р-120-А 20463 
Accessories for Compact Stacking Power Valves 
Low Pressure Kit 119306 4HN96 


Mfr. Item 
Description Model No. 

Valve Manifolds 
2-Station Valve Manifold 118605-2 2F833 
4-Station Valve Manifold 118605-4 2F835 
6-Station Valve Manifold 118605-6 2F837 
8-Station Valve Manifold 118605-8 2F839 
Station Blanking Kit 118612 2F841 
Dual-Speed Control Kit 118618 2F843 


% 


2549 


PNEUMATICS 
Pneumatic Valves 


MaxAir Solenoid and Pilot Valves 


Solenoid Valves—Compact, 
lightweight aluminum valves have ple valves are needed in a limited space. 
locking or nonlocking override 

adjustments for simple setup and 


= 100% duty cycle 
= Uses 22mm coils 


Note: 1 connector required 
for each coil. See page 


Body-Ported High-Flow Solenoid Valves 


= Max. temp. range: 
-10? to 180?F 

= 100% duty cycle 

= Uses 22mm coils 


Pipe 
Size Actuator/Return 
3-Way, юзо ІН Series) 
; olenoid/Sprin 
Yin Solenoid’ Spring 
1 olenoid/Sprin 
үгіп Solenoid/Spring 
4-Way, 2-Position (K Series) _ 
Yo in Solenoid/Solenoid 
Solenoid/Spring 
3i in Solenoid/Spring 
4-Way, 3-Position (K Series) 
% in Solenoid/Solenoid 
Yin Solenoid/Solenoid 


* Order coils separately. 


Scan. Order. Done. => 
Details on page A1. 


ARO 


Prelubed units can operate without air line lubrication. 1 connector required 

for each coil; each is its own junction box with molded connectors and gaskets 
to protect electrical connections. Total coil rating is 211°F which includes heat 
rise. 4-way K-series valves have solenoid override for easy means of setting up 
and troubleshooting circuits without power to the solenoids. 


Note: 22mm coils and connectors available separately, see page 2549. 


Max. Mfr. Item 
Voltage Operating (psi) CFM Cv Model No. 
120V AC 30 to 150 81 23 Н25355-120-А 4НМ60 
No Coil 30 to 150 81 23 Н25355-000-М 4HN58 ” 
120V AC 30 to 150 85 24 Н25455-120-А 4HNG3 
No Coil 30 to 150 85 24 Н25455-000-М 4HN61 * 
120V AC 20 to 150 90 2.6 К21450-120-А 26555 
120V AC 50 to 150 90 2.6 К21455-120-А 20553 
120V АС 5010 150 270 75 К21655-120-А 26557 
120V AC 60 to 150 83 2.3 K313SD-120-A TXWU4 
120V AC 60 to 150 90 2.57 K314SD-120-A 1XWU5 


ARO 


to manifolds (sold separately) when multi- 


» Max. operating pressure: 115 psi 
= Temp. range: 15? to 122°F 


3-Way, 2-Position, Solenoid/Spring 


2549 for 22mm solenoid ^ troubleshooting. Use alone or mount = Buna М seals standard 

бына — ЕНЕ Pilot Valves—Light-duty directional control valves 
Pipe Mfr. Item Mfr. Item power devices such as cylinders, slides, or gates. 
Size СЕМ Cv Model No. Model No. 


Compact, aluminum bar construction. 


Vin 26 0.7 | М25255-120-А 4YTG2 | М25255-024-0 4YTG3 = Operating pressure range: 45 to 140 psi 
Фіп 61 1.65) М25355-120-А 4ҮТ64 |М25355-024-) 4YTGS — » Temp. range: 15° to 122°F 


Assembled 
Valves with 
End Plate Kit 


2550 GRAINGER. 


nn 


Yin 150 4.32! M254SS-120-A_4YTG6 


M254SS-024-D 4YTG7 


120V AC 24V DC No Coil 
Pipe Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Size Actuator/Return СЕМ Cv Model No. Model No. Model No. 
4-Way, 2-Position 
'A in Solenoid Spring 26 07 М21255-120-А 4КА88 | M212SS-024-D 4КА89 М21255-000-4 4KA90 
Solenoid/Solenoid 26 07 M212SD-120-A 4КА91 М21250-024-0 4КА92 М21250-000-4 4KA93 
36 in Solenoid Spring 61 1.65 | М21355-120-А  4KA94 | М21355-024-) 4KA95 M213SS-000-N 4КА96 
Ы Solenoid/Solenoid 61 1.65! М21350-120-А  4KA97 | M?213SD-024-D 4КА98 M213SD-000-N ^ 4KA99 
V^ in Solenaid/Spring 150 432 М21455-120-А 4КВ10 M214SS-024-D 4КВ11 М21455-000-М 4КВ12 
Solenoid/Solenoid 150 4.32 | M?214SD-120-A 4КВ13 | M214SD-024-D 4КВ14 M214SD-000-N 4КВ15 
NPT Mfr. Item 
Port (in.) СЕМ Cv Model No. 
3-Way, 2-Position, Pilot Valves, Remote Pilot/Spring 
тд" NPT PORT 34" NPT PORT 12" NPT PORT А 26 0.7 M252PS — AYTFI 
No. of Mfr. — Mem | Мі. Item Mfr. Item % 61 1.6 М25385 — AYTF2 
Stations! Model Мо. Model No. Model No. % 150 4.3 M254PS ДҮТРЗ 
Manifold Kits Mfr. Item 
2 |М26М02-02 4KB16|M30M03-02 4KB21 | M34M04-02 4KB26 For Use With Model Мо. 
4  |M26M02-04 4КВ17 | МЗОМОЗ-04 4KB22 | M34M04-04 4КВ27 Manifold Blanking Plates 
6 !М26М02-06 4KB18 | M30M03-06 4КВ23 | M34M04-06 4КВ28 Port Sizes / іп NPT M26 Series Manifolds М26МВ 4КВ35 
8 |M26M02-08 4KB19| МЗОМОЗ-08 4KB24 | M34M04-08 4KB29 Port Sizes % in NPT M30 Series Manifolds М30МВ 4КВ36 


о 


= Uses 22mm coils 


26599, sold separately. 


4HN96 must be used. 


M26M02-10 4КВ20 | МЗОМОЗ-10 4KB25 | M34M04-10 4KB30 


Compact Stacking Solenoid and Pilot Valves 


= Operating pressure range: 50 to 150 psi 
= Temp. range: 0° to 180°F 


High flow capacity. Bonded and precision 
ground urethane-to-aluminum spool for 
wear resistance. Prelubed; can be operated 
without air line lubrication. Each stack of 
valves requires a stacking end plate kit 


Note: When operating below 50 psi, Low Pressure Kit 


Note: 1 connector required for each coil. Coils and 
connectors sold on page 2549. 


Check and Needle Valves 


= Max. operating pressure: 200 psi 

= Operating temp. range: 0° to 200°F 
Corrosion-resistant valve bodies are made of lightweight composite material. W'NPT Va" NPT 28 104104-С02 4KE12 
Threaded for panel mount. Lock rings secure set flow rate. Feature calibrated adjust- — МРТ Ў NPT 58 104104-С03 4КЕ14 


Port Sizes 1 in NPT M34 Series Manifolds МЗАМВ — 4KB37 


ARO 


Valve Pipe Mfr. Item 

Port Size Size —Actuator/Return Со! Model No. 

4-Way, 2-Position, 68 cfm, 1.9 Cv 

Win = Pilot/Spring = A222PS 2F989 t 
Pilot/Pilot — A222PD 2F987 [1 


Solenoid/Spring 24VDC A222SS-024-D 4XT38 


— Yain  Solenoid/Spring 120VAC _А22255-120-А 26429 
Solenoid/Spring — А22255-000-М 24997 1 
Solenoid/Solenoid 120VAC А22250-120-А 
4-Way, 3-Position (Spring Centered, All Ports Blocked in Neutral), i а 0.7 Cv 
== Yain Solenoid/Solenoid 120VAC ^ A322SD-120-A 20457 
Accessories for Compact Stacking Power Valves 
Stacking End Plate Kit (1 kit required 


for each stack of valves) MKP 26599 
Isolation Plate PTN 26601 
Short L Mounting Bracket 116808 2F807 
Low Pressure Kit 119306 4HN96 


t Order coils separately. 


ARO 


Outlet Mfr. Item 
Inlet Port Port СЕМ Model No. 
Check Valve 


Ув" NPT Ye" NPT — 104104-С01 4KE10 


W'NPT "NPT 90 104104-C04 4KE16 


ment knob, 4-stage needle, color-coded micrometer, and zinc-plated pipe port inserts. — Needle Valve 
Check—Use to check or direct air in 1 direction. 


Ув" NPT Ув" МРТ_ — 104104-М01 4KB92 
W'NPT W'NPT 28 104104-М02 4KB94 
ув" NPT %'NPT 58 104104-М03 4KB96 


Needle—Increase or decrease airflow in both directions, then set with red lock ring. VNPT Ye" NPT 90 104104-М04 4KB98 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PNEUMATICS 
Control Valves & Silencers 


А " Pilot 
ALPH A ARO E нет Pressure — Voltage 
20 psi — 
Compact Body- Pilot/Pilot 20 = 
= 50 = 
Ported Solenoid LU NE. === 
" psi = 
and Pilot Valves MEET 
= Operating pressure range: 50 to = 120V АС 
150 psi on 2-position valves; 60 Solenoid/Solenoid —— ТААС 
to 150 psi on 3-position valves = C 
= Temp. range: 0° to 180°F = No Coil 
= Up to 600 cycles per minute = 120V AC 
a Vacuum rated to 29 in./Hg (requires kit — 320V AC 
4HN996, sold separately on page 2549) = ү с 
» Uses 22mm coils Solenoid/Spring — 12V DC 
Body-ported Alpha valves are compact = Me 
5-ported valves. Can operate without air = 24V DG 
line lubrication. For use with air or inert = No Coil 


gas. 


Note: When operating below 50 psi, Low Pressure 
Kit 4HN96, sold on page 2549, must be used. 


Note: 1 NEMA 4 connector required for each coil. 
Coil connectors and replacement coils are sold 
separately on page 2549. 


4-Way, 3-Position (Spring 
Solenoid/Solenoid 
4-Way, 3-Position (Spring 


Solenoid/Solenoid 


20V AC 
12у DC 
24V DC 
No Coil 


а 


12V 
24V 


DC 
DC 


No Coil 


* Order coils separately. 


ARO 
2-Hand Anti-Tie- 


Down Controls 
= Operating pressure: 50 to 125 psi 


Note: These units provide only anti-tie-down logic function 
and not stroke-limiting devices. On machines with full 
revolution clutches and/or where repeat cycles can occur, 
approved safety and/or single-stroke devices must be 
used along with the anti-tie-down units. 


4HN74 


Unassembled—Includes anti-tie-down 
control block, two 24" -dia. push-button 
valves, 10 ft. of 552" tubing, and fittings. Order 
pilot valve 2F973, sold on page 2551. 


Assembled—Includes all 


internal connections ready 

to install. 214"-dia. valves. 
External supply and output to 
machine made by %2" (Amm) 
instant tube fittings. Do not use 
on any revolutionary press. 


Mfr. Item 
Description Inlet Port Outlet Port Model No. 
Unassembled Control Package 35» Tubing 2" Tubing 59003-842 4HN74 
Assembled Control Package %2" Tubing 2" Tubing 59809 4HN76 
Control Block Only Ye" NPT Ye" NPT 59191 4HN75 
ARO ЛД 
Exhaust Port Flow al Gian 
Controls and Mufflers m 
ARO 
» Operating pressure: 0 to 250 psi КЕНІН пап 
i : -65° e ARO Flow Controls 
= Operating temp. range: -65° to 300°F A n NPT 21132 св 
i n —— Кел Ain B 
Speedaire—Provide an infinite variation of ОПТ 203 13-1 2707 


motoring airflow at an acceptable sound level. 
40-micron sintered bronze sleeve with brass 
housing. 

= Max. operating pressure: 300 psi 

= Operating temp. range: 35° to 300°F 


1A326 


SPEEDAIRE ` 


ОЛД 


Pneumatic Exhaust 
Mufflers 


= Max. operating pressure: 300 psi 

= Operating temp. range: 35? to 300°F, 
except 1EJX3 has 160?F max. temp. 

40-micron porous sintered bronze element. 


Speedaire? Flow Control Mufflers 
Ye in МРТ 1EJU2 1EJU2 


Yi in NPT TEJU3 TEJU3 
36 in NPT 1EJU4 1EJU4 
У in NPT TEJUS TEJUS 
3A in NPT 1bEJUG 1EJUG 
1in NPT 1EJU7 1EJU7 
NPT Item 
Port (in.) Hex (in.) No. 
10-32 Ув in 1EJX3 
Yin Asin 1A325 
TJA in Asin 14326 
Ain Ts in 14327 
Yin Ain 1A328 
3i in 1 Vie in 6F600 
Tin 1%in 6F601 


о бой 
Centered, A Ports Blocked i i 
50 


Mfr. Item 
CFM Cv Model No. 
30 0.9 A211PD 2F955 
— 1:5 A212PD 2F971 
61 17 A213PD 4KB32 
30 0.9 A211PS 2F957 
— 1:9 А212Р5 2F973 
61 17 A213PS 4KB31 
30 0.9 A211SD-120-A 2F963 
50 15 A212SD-120-A 2F979 
61 17 A213SD-120-A 2G551 
50 15 A212SD-024-D 4XT33 
61 17 А21350-024-р 4XT35 
30 0.9 A211SD-000-N 2F959 “ 
50 15 A212SD-000-N 2F975 * 
30 0.9 A211SS-120-A 2F969 
— Ta A212SS-120-A 2F985 
61 17 А21355-120-А 26549 
30 0.9 A211SS-012-D 2F967 
50 15 A212SS-012-D 2F983 
30 0.9 A211SS-024-D 4XT32 
— 15 А21255-024-0 4XT34 
61 qf A213SS-024-D 4XT36 
30 0.9 A211SS-000-N 2F965 * 
189 А21255-000-М 2F981 ^: 
in Neutral) 
14 A312SD-120-A 2G451 
50 14 A312SD-012-D 26449 
50 14 . A312SD-024-D 4XT41 
50 1.4 A312SD-000-N 26447 * 
Centered, quiet Port Blocked, Cylinder Ports Open in Neutral) 
120V AC 50 14 A712SD-120-A 26469 
50 4.32 A712SD-012-D 26467 
50 14. A7128SD-024-D 4XT44 
50 1.55 A712SD-000-N 26465 * 


ARO 


2F985 


H H 6zcos 
Air Line Flow 
Controls 
= Operating temp. range: 0° to 200°F 
= Thermoplastic 
Glass-reinforced valves provide free 
flow in 1 direction, controlled flow operating 
in opposite direction. Color-coded ma шч cin Mie, liam 
i i H 0 ori psi опе 0. 
micrometer and calibrated adjustment гавр Thermoplastic 
Krob. Ping lock keeps adjustment С fe zor E ӨЙ 
: : A Д -F02- 
from accidentally moving. Panel- 7 МРТ У АРТ 200  104104-F03-G 627009 
mount nut included. У" МРТ "NPT 200  104104-F04-G 6ZC10 
1EJX1 Max. 
(SPELEDAIRE™ NPT SCFM@ Max. Hex Нет 
Боп (in.) 10 si агг їп) No. 
= gone T SU pel psi, icrons 
WM 120°F ‘Vein 1EJV9 
Silencer Mufflers % М 33 120 °F 16 in 1EJW1 
Greatly reduce noise levels on valves and AM 28. 120 Е 1 zm TS 
meer ч 8 in 
prevent contamination. Hemp NUM psi ірзі, 50 Tue m 
Economy—50-mesh, stainless steel 14 5$ ee 
screen with glass-filled nylon housing. ИЕ 33 160°F %іп 1EJWT 
mbpMMMMEMEE EI. 
ы —b0- Ж і В " in 
Heavy Duty—50 mesh self cleaning %М 1410 160°F Тіп 1EJX1 
stainless steel screen with aluminum shell. YF 110 160°F Тіп 1EJX2 
D m GHUV.ií LL 177 
1ЕЈТ5 
Breather Vents РА " 
» Max. operating pressure: 150 psi Port (in.) Hex (in. 1s 
i " o jo ЗІП ^6 In 
. Operating temp. range: 35 to 300 T Vain Уе in 1EJTG 
Low-profile vents insert easily into cylinders, in "ein TERI 
gear boxes, and storage tanks. Prevent dirt and Hin 1 Vis in 4EJT9 
particles from entering open ports. Tin 1%іп ТЕЛІ 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


PNEUMATICS Scan. Order. Done. EM = 
Controls & Fittings Details on page A1. E 
7 Mfr. Item 

ARO Outlet Port Inlet Port Cv Model No. 

Screwdriver ent 0.3 119307-125 2Ғ849 

А д | - 

Cylinder Port W'NP Y Pushta Connect 02 11908-15 25498 

Е А 7 -25 5 

Flow Control Valves ЖАРТ Sr Pushto Connect 07 119309-250 —2F861 

Max. operati 150 psi ПШ m EE E 

= Max. operating pressure: 81 4" Push to Connec ў = 

р MP | i A NPT VNPT 2.8 119307-500 2F855 

Screwdriver Adjustment—Right-angle flow 10-32 UNE UN. — H TUI AT 

control valves mount directly into cylinder port. Thumb Screw Adjustment a p 

Rugged, all-metal design. Dry thread sealant on male ув" NP o à -125 5 

threads. Full 360? rotation for tubing alignment. Кыштан каа ш 

" ; W'NPT 1⁄4" Push to Connect 0.7 119310-250 2CDR1 

Thumb Screw Adjustment—Can be plumbed with d Рип о Соппес 15 TEST (255 ZR 

DOBRS threaded fitting; use push-to-connect tubing for fast VNPT Жср Connect 19 119310375 "2CDR3 

installation. NPT "МРТ 2.8 119308-500 2CDP8 


GMC. 

Speed, Flow, 

and In-Line Control Valves with 
Adjustable 1-Touch Fittings 


= Pressure range: 15 to 145 psi 
= Temp. range: 23° to 140°F 

= Polybutylene body 

Preapplied sealant and top- 
mounted hex nut/adjustment 
screw allows fast assembly 

and easy adjustment with a flat 


А; 


screwdriver. Use with nylon, soft Scb Saw 
nylon, and polyurethane tubing. Adjustment, | Adjustment, ^ ) <: A \ x 
i Tamper-Proof, | Tamper-Proof, 
Stainless steel models have a Nickel-Plated | Nickel-Plated Nickel-Plated Brass, Nickel-Plated Brass,| Stainless Steel, Stainless Steel, 
stainless steel stem, and can be Brass, Flow In| Brass, Flow Out Elbows, Flow In | Elbows, Flow Out | Elbows, Flowin | Elbows, Flow Out 
used in washdown and clean- e Hs tem Item ШЕ Fine Body Item Item Item Item 
inati ; ize ize No. ize Size Size No. No. No. No. 
room applications. In-line valves Hen Сай Valves, шеу NPT nee Spool ралы mmn Tele m ot nS m 
8 8 
include a hexagonal lock nn and Ye" 10-32UNF|  BRTPi 5RTJ3 н LE WT 48J182 48J210 4DGX8 4DGX3 
retainer that 1. accidental га Т БИТ ШШ 9; la 5 Bri 85 481213 4DHCA 
needle loss. Elbows featur до" a 5 5 WW 4 4DGP4 = 4 
еше be еше Yo" 10-32 UNF|  5RTP2 5RTJ4 Ys an 4DGJ8 4DGP8 — 
metered, 1-direction flow control. 7: “уу 5RTP7 5RTJ9 T УИ" 48183 48J211 4DGY1 4DGX5 
He" yr 5RTR1 5RTK3 wo 4 OX 4DGK3 4DGR3 4DHD6 4DHC9 
Jie" 10-32UNF| 5RTPS 5RTJ5 и" 483186 481214 4DGY5 4DHC6 
yr V 5RTP8 5RTKO X y 48J189 48J219 4DGY8 4DHD5 
үлі VA 5RTR2 5ВТК4 W Ww 483184 481212 4DGY2 4DGX6 
yr E 5RTR5 БВТК7 ye - A 4DGK4 4DGR4 4DHD7 — 
Ys" 10-32UNF|  5RTP4 5RTJ6 6 Ит Ит 483187 481215 == 4DHC7 
Yi Y, 5RTP9 5RTK1 X y 48J190 48J217 4DGY9 4DHD3 
Ae" VA 5RTR3 5RTK5 WW R 4DGK5 4DGR5 == — 
Ye E 5RTR6 5RTK8 и AA 48J188 48J216 4DGY7 4DHC8 
Nickel- ys үлі 5ВТВ4 5RTK6 X R 48J191 48J218 40671 4DHD4 
Plated Brass yy y 5RTR8 5RTLO y М" 48J192 48J220 40672 4DHD9 
Body Item Ув" Эв" 5RTR7 5RTK9 Wr WW 48J193 48J221 40673 4DHET 
Tube Size Size No. yr VA SRTR9 SRTL1 Speed Control Valves, Tube x R(PT) 
In-Line Speed Control Valves, Tube Flow Control Valves, Tuhe x R(PT) 4mm Ww Ww 48J194 48J222 — — 
үлі y 4DGV2 32mm Ж 5RIT3 5RTL5 y w 48J198 48J226 
үлі VA 40613 3.2mm М5 х 0.8 5ВТТ0 5RTL2 w Ww 48J195 48J223 40625 4DHE3 
yr y 40615 4mm y 5RIT4 5RTL6 emm A 4DGN1 40601 АЙНАЗ 4DHF1 
re VA 4DGV4 4mm Ww 5RIT8 5RTNO W ow 48199 — — 
ye Ері 4DGV6 4mm М5х0.8 БЕТТІ 5RTL3 X ow 48J203 — = 4DHF5 
E 38 4DGV7 6mm Ж 5ВТТ5 SRTL7 WX Ww 48,196 48Ј224 — — 
%' VAI 4DGV8 6mm VAI 5RTT9 БЕТІ smm — # 4DGN2 — — 4DHF2 
үлі V 4DGV9 6mm 38 SRTU3 5RTN5 Ww ow 48J201 48228 — — 
4mm Ww 4DGW1 6mm М5х0.8 5ВТТ2 5ВТ4 X w 48J204 48J231 — 4DHF6 
6mm Ww 4DGW2 8mm Y, 5RTT6 5RTL8 xy ow 48J197 48J225 — — 
6mm VA 4DGW3 8mm үлі 5RTUO 5RTN2 W 96" 4DGN3 40603 — 4DHF3 
6mm y 4DGW5 8mm % 5RTUA SRTN6 10тт ж М" 481202 481229 4DHA2 — 
8mm Ww 4DGW4 mm Ж БЕТТ? 5ВТІ9 X w 48J205 48J232 — 4DHF7 
8mm y 4DGW6 10тт w" 5RTU1 5SRTN3 y w 48J207 48J234 — 4DHF9 
10mm W" 4DGW7 Tümm 38 5RTUS SRIN7 W Y 4DGN4 40604 — 4DHF4 
10mm VAI 4061/9 omm 717 5RTU7 5SRTN9 12тт 359 3" 481206 481233 — 4DHF8 
12mm 39 4DGW8 12mm w% 5RTU2 5ВТМ4 wW Ww 48J208 48J235 = 4DHG1 
12mm — 4DGX1 12mm 39 5RTUG 5SRTN8 
12mm w 5RTU8 5RTPO 
Г Тире Ріре Item Tube Pipe Item 
2 SMC. 2255 E, ОМЕТ dum MS i БЫР 
д" mm x0. 
Ж” 10-32 UNF 5RTVO 4mm  M5x0.8  5UPES 
Speed Exhaust Control Valves 2-7 ғ im 5x03 Sure 
| i itti == от 
- Ae" № mm A 
| with 1-Touch Fittings ати ш шын |. 
» Pressure range: 15 to 145 psi ef Am | — SU EL 
= Temp. range: 23? to 140°F Ж И 50PD7 10тт Ж 5UPF1 
SRTUS Integrated quick exhaust valve and exhaust restrictor ED fated Тото RURE 
allow for high-speed cylinder operation. Design helps T А m 10бтт es ОРЕ 
9 " 2 8 mm 4 
to remove moisture build-up at the actuator port. VA VÀ SUPER 2mm — 37 BUPFG 
5RTV1 Nickel-plated brass construction. 12mm y БИРЕВ 
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PNEUMATICS 
Function Fittings 


Filegris 


Function Fittings 


= Metric valves have 
BSPP threads 
Compact push-to-connect 
flow valves help ensure 
excellent performance 
of flow and are perfectly 
suited for reduced 
spaces. Nylon and nickel- 
plated brass construction, 
except where noted. 
Polypropylene push 
button and Buna nitrile 
elastomer seals for leak- 
free connections. For use 
with polyurethane, poly- 
ethylene, or PTFE tubing. 


FLOW CONTROLS 


Compact 
= Pressure range: 

14.5 to 145 psi 
= Temp. range: 

32° to 158°F 
Adjustment screw 
controls airflow, while 
locking nut protects the 
flow setting from being 
changed due to tamper- 
ing or vibration. 


Swivel 
= Pressure range: 

14.5 to 145 psi 
= Temp. range: 

32° to 158°F 
Allow access to vertical or 
angled tubing in restric- 
tive installations. 


In-Line 
= Pressure range: 

14.5 to 145 psi 
= Temp. range: 

32° to 158°F 
Unidirectional airflow 
allows air to flow freely in 
through the flow control; 
metered out through the 
adjustment screw. 


Miniature 
= Pressure range: 

14.5 to 145 psi 
= Temp. range: 

30° to 158°F 
Specially designed for use 
with small-bore cylinders 
in very small pneumatic 
applications. 


LOCKOUT VALVES 
= Pressure range: 
14.5 to 145 psi 
= Temp. range: 
-4? to 160°F 
Mount on a cylinder to 
cut off both supply and 
exhaust. Designed for 
maximum flow capac- 
ity in the open position. 
Brass material. 


MINI BALL VALVES 
= Max. range: 145 psi 
= Temp. range: 

-4? to 176°F 
Enable in-line pneu- 
matic circuit opening 
and closing. 


PILOTED NONRETURN 
VALVES 
= Pressure range: 
14.5 to 145 psi 
= Temp. range: 
23° to 140°F 
Help protect equip- 
ment by blocking 
cylinder movement in 
a vertical or horizontal 
position. Valves allow 
the cylinder to stop in 
mid-stroke. 


PNEUMATIC 
THRESHOLD SENSORS 
= Pressure range: 

43.5 to 116 psi 
= Back pressure: 

0.85 psi to 1 Bar 
= Temp. range: 

5° to 140°F 
Detect the absence of 
pressure and translate 
it to a pneumatic output 
which emits a signal 
to pilot the next step. 
Sensors are compact 
and can be mounted 
on a cylinder or control 
valve on any pneumatic 
equipment to control 
the operation of the 
cylinder. 


METER IN CHECK 
VALVES 
= Pressure range: 
14.5 to 145 psi 
= Temp. range: 
32° to 158°F 
Valves are compact, 
lightweight, and allow 
air to pass in 1 direction 
while blocking air flow 
in the other. 7 psi will 
overcome the spring 
pressure. 


QUICK EXHAUST 
VALVES 
= Pressure range: 

10 to 150 psi 
= Temp. range: 

0° to 160°F 
Help increase system 
efficiency and the cylin- 
der speed by purging 
cylinder exhaust air at 
the cylinder port instead 
of at the control valve. 


Looking for High- 
Pressure Fittings 
and Couplers 


For more Pneumatic 
Tubing, see page 2621. 
Additional tubing 
products are available 
on Grainger.com®. 


Tube Size 

Flow Controls, Compact, Meter Out 
BSPP x Tube 

4mm 
6mm 
6mm 
8mm 
8mm 
10mm 
10mm 


&. 


BSPT x Tube 
6mm 
8mm 


&. 


MNPT x Tube 


> 
Е РРА 


ж 


Ріре 
Size 


ж 


Flow Controls, Compact, Knobless, Meter Out 


BSPP x Tube 

4mm 
6mm 
6mm 
8mm 
8mm 
8mm 
10mm 
10mm 
10mm 
12mm 
12mm 


» 


Metric Threads x Tube 
A 4mm 


6mm 


£ 


MNPT x Tube 


( 
Ex 


Tuhe x UNF 


» 
x & 


Flow Controls, Swivel, Meter Out 
BSPP x Tube 

6mm 
6mm 
8mm 
8mm 
8mm 
10mm 
12mm 


è 


MNPT x Tube 

T" 
UA 
3g 


ж 


t 


Flow Controls, In-Line, One Way 
Tube 


2935565 
ЕЕЕ 


ПИЦИ 


Item 
No. 


1PFX1 


1PFX2 
1PFX3 
1PFX4 
1PFXS 
1PFX6 
1PFX7 


196982 
196983 
196984 
196985 
190986 
190987 
190988 
190989 
190990 


1PFX8 
TPFX9 
1PFY1 
1РҒҮ2 
1РҒҮЗ 


1PFY4 


1DFB4 
1DFB7 
1DFB8 
1DFC1 
TDFC2 
1DFN1 
1DFN2 
1DFN3 
1DFN4 
1DFNS 
1DFN6 


1DFB5 


1DFB9 


1DDW9 
1DDW6 
1DDX1 
1DDX2 
1DDW7 
1DDW8 
1DDX3 
1DDX4 


1DDW4 
1DFB6 


1DDW5 


1DFN7 
1DFN8 
1DFN9 
TDFP1 
1DFP2 
1DFP3 
1DFP5 


1DDX5 
1DDX6 
1DDX7 


1DDX8 


1PFZ7 
1PFZ8 
1PFZ9 
1PGB1 
1DFP7 
TDFP8 
1DFP9 
1DFR1 


Pipe 
Tube Size Size 
Flow Controls, Miniature, Control Flow Meter Qut 
BSPP x Tube 
6mm Ww 
8mm Vi 
8mm ж 
BSPT x Tube 
4mm V 
6mm V 
Е бтт Ww 
6mm ye 
8mm Ув" 
8mm үлі 
8тт ж 
МАРТ x Tube 
y Ww 
Yaz" V 
T VA 
LA VA 
4mm M5 x 0.8 
" 6mm M5 x 0.8 
Tube x UNF 
yr 10-32 
бо 4mm 10-32 
Lockout Valves 
BSPP x Tube 
8mm Vi 
Р 10mm ж 
ч 
NPT 
= М 
a : і 
_ yn 
NPT x Tube 
a v 
ч TA" TA" 
Ж ye 
4 у" yy" 
Mini Ball Valve - Inline 
Tube 
“ 36 in — 
Mini Ball Valves With Vent 
MNPT x Tube 
VA Vin 
té Vain Vain 
22 % in Vain 
Mini Ball Valves With Vent - Inline 
Tube 
Ya in = 
$4, Hin - 
Piloted Non Return Valves 
BSPP x Tube 
6mm y 
8mm Ww 
8mm E 
10mm ж 
10mm y 
JA 


12mm 
Piloted Non Return Valves with Flow Regulator 


BSPP x Tube 


p? 


Pneumatic Threshold Sensors 
NPT x Tube 


6mm 
6mm 
8mm 
10mm 
10mm 


12mm 


2" or 4mm 
38 or 4mm 
357" or 4mm 


35?" or 4mm 


Quick Exhaust Valves 


Connection 


W' МРТ x Tube 

ж. W' NPT x Tube 

3 %” NPTx Tube 
е 


Ж МРТ x Tube 


Sign іп їо Grainger.com? to see YOUR Pricing апа MORE 


Item 
No. 


1PFY7 
1РҒҮ9 


1PFZ1 


196991 
196992 
196993 
196994 
196995 
196996 
196997 


1PFZ4 
1PFZ3 
1PFZ5 
1PFZ6 
1РҒҮ5 
1PFY8 


1PFZ2 


1PFY6 


1DFL5 


1DFL7 


196998 
196999 


19H002 


1DDY8 
1DDY9 
1DDZ1 


1DDZ2 


1PGB2 


1Р6В5 
1PGB6 


1PGB7 


1PGB3 
1PGB4 


19H024 
19H025 
19H027 
19H028 
19H029 
19H030 


19H031 
19H032 
19H035 
19H036 
19H037 


19H038 


19H011 
19H012 
19H013 


19H014 


Item 
No. 


19H015 
19H016 
19H017 
19H018 


2993 


PNEUMATICS 
1-Touch Fittings 


Scan. Order. Done. = 


Brass and Polybutylene 1-Touch Fittings 


= Operating pressure range: -15 (vacuum) to 145 psi 
= Temp. range: 23? to 140°F 


Details on page A1. 
GZ SNC. 


Low disconnecting force helps prevent collet and chuck from biting into and damaging tubing. 
Polybutylene/brass body and threaded portion can turn independently of one another for use in 
confined spaces. Use with polyurethane, polyolefin, nylon, and PTFE tubing. Can be used for positive 
air pressure as well as vacuum for actuators, air preparation, and directional control valves. 


Item 
Item " 
Tube Size Мо. Tube Size Мо. 
Tube Caps 
Tube x UNF ques 
Bulkhead Union Elbow, 90 Degrees — "ube бар s 
%in  36W658 AUREL LE 
Sin 36М/659 EXE 
Visin 360/661 ІШЕКТЕН 
Sisin  36W665 %) Жіп 36W952 
1 “іп  36W667 4mm  36W946 
шеке Omm 36W947 
Bulkhead Union 8mm 36W949 
Тіп  36W954 iümm  36W951 
Yoin  36W955 i2mm 36М/953 
Yein 36W957 Plug-In x Tube 
in 3617959 Plug-In Elbow, 90 Degrees 
“іп 364961 %in 36W643 
nn 36096: ® in 36М/657 
win 36W965 {0mm  36W633 
Amm 36W956 12mm  36W649 
6mm  36W958 | 
8mm  36W960 Tube Pipe Нет 
TOmm 36W962 Tube x UNF Size Size No. 
12mm 36W964 “Hex Socket Head Male Adapter 
Bulkhead Union Elbow, 90 Degrees Yin 10-32 36W694 
wan 36W663 zin 10-32 36W695 
? n 
4mm  36W660 
emm Mee Жіп 10-32 36W707 
iümm  36W666 
Tamm 3068 с даа 
i ale Adapter 
Straight Union оов ‘in 10-32 3610985 
Vein 36X004 Sin 10-32 38W993 
Zi ІТ Wisin 10-32 36Х008 
Zein 36X035 
4) Rom Міп 10-32 36X025 
Win 36X064 
4mm 36W997 Male Branch Tee* 
Yein 10-32 36W734 
emm 36X017 е P йт 710-32 3604740 
Tomm 36X044 Ф Main 10-32 36W770 
Male Elbow, 45 Degrees 
ime Yin 10-32 36X244 
nion Elbow, 90 Degrees ari ә, Vin 10-32 36X246 
Yazin 36X080 
ques еп 36X093 Yain 10-32 36Х249 
Vain 36X110 
ЕДІ 
, vein 36Х127 Male Elbow, 90 Degrees А 
+ Жіп — ГЫ Jin 10-32 36X074 
Yin  36W650 Sisi 
Yin 10-22 36Х082 
ámm 36X087 Ey Visin 10-32 36X098 
6 36X103 
Bm 36X127 ó Міп 10-32 36X116 
10mm 36X137 “Швех перт 
12mm  36W644 Extended Male Elbow, 90 Degrees 
Union Tee* 4mm M5x0.8 36X226 
Ип  30W731 @ 
Sin  36W738 
“sin а 6mm М5 х 0.8 36X229 
4 |n 
= Asin 36W780 &5 
WX %in 36796 
+ м Female Elbow, 90 Degrees 
» 2 біп 36М/812 4mm М5 х0.8 36X188 
4mm 36М/744 4mm M6x1 36Х189 
6mm  36W756 
СДЦ Ad 6mm M6x1 36X192 
же Temm  36WB06 -Tihe ЕТ) 
win 36М/819 Female Elbow, 90 Degrees 
Yazin  36W825 
ш 
AME Lis 6mm M5x0.8 36X191 
- X, Yein  36W868 
-! эт  36W884 
9% 4 Zn 36W830 Hex Socket Hoad Male Adapter 
emm — seWsdl = m M5x0.8 36W698 
Amm M6 x1 36W699 
8mm 36W862 6mm М5 x 0.8 36W705 
10mm 36М/878 6mm M6x1 36W706 
12mm  36W6892 Male Adapter 
Asin M5x0.8 36X011 
Tain M5x0.8 36X029 
4mm M5x0.8 36X002 
4mm M6x1 36X003 
6mm М5х0.8 36X017 
6mm M6x1 36X018 


2554 GRAINGER. 
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Tube Ріре Item Tube — Pipe Item Tube Pipe Item 
Size Size No. Size А Size No. Size Size No. 
Male Branch Tee* Male Branch Tee _ Ү Вгапсһ _ ; 
4mm M5x0.8 36W748 Міп  Yein 36М/736 Vein іп 36W822 
4mm M6x1 36W749 Yin Vein 36W741 Yin Yin  36W823 
ф тт Mex E ЕНЕ Vei ИШ 30828 
32 4 32 4 
бі 6mm M6x1 36W763 Asin Ain sow 754 Ув іп Ain ЗАТ 
16 In 4 |n ^6 Inl 4 |n 
Male Elbow, 45 Degrees Yin іп 36М/771 zm Ип ein 36М/858 
4mm М5 x 0.8 36X263 уйш ^in 360772 Vain Yain 36W859 
L7 4mm М6х1 36Х264 Xin Ain 36W773 s * Vin %in 36W860 
пе ЕЕЕ 
1 ^e in ^ in ^e in ^ in 
emm Moxi TUS i ЗЫН лп ИП SW 
In в |n ЗІП 4 |n 
Male Elbow, 90 Degrees Зіп Vain 36W803 Yin іп 361/890 
Yin М5х0.8 36X079 Win Эіп  36W804 Yin Yin 36W891 
Vain M5x0.8 36X121 Зіп іп 36М/805 Yin Vain 36М/902 
» 4mm М5 х 0.8 36X091 юп Vin  36W816 Yin %in 361/903 
I Bi i": аи. 
mm XU. ^ in Yin e x Male 
6mm M6x1 36X109 Male Elbow, 45 Degrees Extended Male Elhow, 90 Degrees 
Male Run Tee* іп “іп 36Х245 3.2mm іп 6Х224 
um, 4mm М5 х0.8 36W914 Yin іп  30X247 32mm Ain  36X225 
4mm M6x1 36W915 Yin Vein 36X248 4mm Yin  36X227 
6mm М5 x 0.8 36W923 Yain Жіп  36X250 4тт іп  36X228 
“ Vain Vain 36Х251 6mm  Yéin 36X230 
Айым, Ven im 3 M 363082 
16 8 8 
Y Branch Vin Vain 36Х254 % 8mm іп 36Х233 
= 4mm M5 х 0.8 36W835 sin іп 36Х255 8mm Yin  36X234 
SE a Yin іп 36X256 8mm іп 36X235 
4mm M6x1 36М/836 l | І 
— Ain Yin 36257 10mm Міп 36Х236 
2 бтт M5x 0.8 36W850 eit мп ae 10 AU 36238 
ФР omm Mox] 300851 Sein УП 36X259 V domm in 38238 
Tube x MNPT x Tube win Win  36X260 {2mm Vin 36X239 
Male Branch Тее — — Yin іп 36Х261 12mm іп 36Х240 
» Yin Vein 360/735 Yin Ип  36X262 12mm  !?in 36Х241 
Male Elbow, 90 BT, 16mm 5i in 36Х242 
| «DE m m E Ош ж 
c % in i in 36Х077 4mm іп 36М/607 
Tube x MNPT Yin Vein  36X083 6mm (іп  36W702 
Extended Male Elbow, 90 Degrees Әріп Vein  36X084 6mm іп 36W703 
Yin Yin 36Х205 Yin ain 36X085 6mm іп 36W704 
Yin Yin 36Х206 < sin Yin  36X099 8mm  Yéin 36W711 
Yin іп 36Х207 Asin іп 36X101 8mm іп 36М/712 
yin іп 36Х208 Yiin Yin 36Х118 8mm Жіп 36/713 
Yin іп 36Х209 — "Win іп 36X119 10mm %in 36М/717 
Mein Vain 36Х210 Hein Yin 386X133 10тт Yin 36W718 
Vin Жіп 36X211 Vin Yin 36Х134 ~ 10mm іп 36W719 
ә Yin Vain 36212 sin %in  36X135 10тт ^in 36W720 
Vin іп  36X213 Зіп %in  36W641 {2mm Vain 36М/725 
Hein Vein  36X214 Male Elbow, 90 Degrees , 14" x e" {2mm %in  36W726 
Yein Vain 36Х215 {2mm ^in 36М/727 
= ШШ ЕШ 36X216 Male Adapter Н 
%in іп 36X217 Win Wi Win іп  36W967 
Yin %in 36X218 ы Ж: cao Yain Vein 360968 
%in Yin  36X219 с Asin іп 36Х005 
Yin Yin 36Х220 M Asin ^in  36X006 
‘in Фіп 36X221 Ма! Run Теб| |. Vain Win 36Х020 
Yin іп 36X222 %in Үвіп 360/906 Yain Yain 36X021 
Hex Socket Head Male Adapter жіп yam _36W307 Vain іп 36Х022 
Yin іп 36W696 іп Ип  38W908 Asin іп 36X036 
Asin іп 36М/701 a in vein 38W903 Asin Vain  36X037 
. Vin іп 36М/708 zin %п 38W910 sin %in  36X038 
Міп Ain 36М/710 ii in ЗВТ ~ “Жіп Ип 36X051 
Vin іп 36М/714 ШӘ Yein Win 36М919 Фіп Эіп 36X052 
2 Wein Ain 36М/715 Ain “іт SOWIE %п іп  36X053 
Әвіп іп 36М/716 Ain Tin 36W929 Yin Yain 36X065 
ют m зет QW) Ain %п 36W90 Yin in 36X066 
%in Vain 36М/722 É Pain Жіп 36W937 Yin Ип 36X067 
- 3&in іп 36W723 Vin Yain 36W938 -Male Adapter 
“іп іп 36W724 = win An 36939 4mm іп 360/998 
in Yin 36М/728 жіп Ип  36W873 4mm  JY^in 36W999 
in іп 36М/729 Жіп іп 38W974 бтт іп 36Х013 
== hin in 36W730 Ain Ji. 3WSIS a Omm Vin 36Х014 
Male Adapter . ш Йіп  38W982 к 6mm %in 36X015 
Yin Vein 36W986 Ain Жіп  38W953 8mm іп 36Х031 
Yin Жіп 36М/987 . ип іп 360984 8mm іп  36X032 
Yin vain 36//088 Pneumatic Straight Threaded- 8mm %in 36X033 
Yoin Vein 36W994 to-Tube Adapter МА 10mm Жіп 36X045 
Yin іп  36W995 10тт Yin 36Х046 
ye in й іп Зб 10тт іп 36Х047 
^e in 8 in Ж ші 10тп іп 36Х048 
Sin Yin 36X010 к, мита 12mm sin 36X060 
ain Vein 36X026 {2mm %in 36X061 
Yin Vain 36X027 NN: 12mm іп 36X062 
Ип іп 36Х028 Union Elbow, 90 Degrees * Tees read: run x run x outlet. 
— Wt in Bas mm MN | 
^e in віп 8 4 
mz RÀ Жш 
&in Yin 5 2 4 
іп іп  36X057 п Яп 36М/655 
36in in 36Х058 Vb in Yin 36W656 
Yin Yain 36X068 à 
Yin %in  36X069 
win Yin 36X070 | CONTINUED | } 


Find even MORE on Grainger.com® 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PNEUMATICS 


1-800-GRAINGER (472-4643) 1-Touch Fittings 
| CONTINUED | 4 
ZG SNC. 
Brass and Polybutylene 1-Touch Fittings 
Tube Pipe Item Tube Pipe Item Tube — Pipe Item Tube Pipe Item Tube Pipe Item 
Size Size No. Size Size No. Size Size No. Size — Size No. Size Size No. 
Tube x Male BSPT (Cont.) Male Elbow, 90 Degrees Union Elbow, 90 Degrees Tube x Male Tube x Female BSPT 
Male Branch Tee* Mein Vein  36X09 Yin Yin 36W635 Extended Male Elbow, 90 Degrees Female Adapter 
Asin %in 36100751 Asin in 36X095 %in іп  36W636 4mm Vein 36X162 
Ysin Vain 36W752 tin Win 36X111 — in ^in 38W637 4mm ain  36X163 
Vin “іп 360165 Yin iin 36X112 win Yin 36W651 6mm іп 36X164 
Vin iin 360766 Vin іп 36X113 vin Xin 36W652 dommiMS XU 8:8 023 6mm іп 36Х165 
Wain іп 36М/767 Yein іп 36Х128 — “win in 36W653 Мәх, 6mm іп 36X166 
"Wein іп 36М/781 Yein іп 36X129 10mm іп 36М/631 8mm іп 36X167 
Asin іп 3601782 Asin іп 36X130 10mm іп 36W632 8mm ain 36X168 
Ysin іп  36W783 =» 4mm %in 36X088 12mm in 36W645 < $ 8mm іп 36X169 
Yin Vin 36М/797 4mm in 36Х089 12mm іп  36W646 Male Adapter 10mm sin 36Х170 
а win Эіп 36W798 6mm %in 36X104 {2mm %in  36W647 10тт іп 36X171 
Зіп Фіп 36W799 — 6mm “in 36Х105 Y Branch 12mm ain 36Х172 
Фіп ^in 38W813 6mm іп 36Х106 Visin vein  36W838 | 12mm іп 36X173 
Фіп %in 38W814 8mm іп 36X123 Asin Yin  36W839 Yin M5x0.8 36W989 12mm іп  36X174 
win ^in 38W815 8mm іп 36Х124 Jin “іп 36W853 16mm  Yein 36X175 
Male Branch Tee* 8mm %in 36X125 Wain Wain 36М/854 Female Elbow, 90 Degrees 
4mm %in 36W745 10mm in 36X138 , * Xin %in 36W855 4mm (іп 36X190 
4mm іп 36W746 {Omm іп  36X139 Asin іп 36W869 Те xFNPT 6mm іп 36X193 
6mm іп 36W757 Male Run Tee* CIT “Әсіп ут 36W870 Female Adapter = бтт іп 36X194 
6mm in 36W758 Yoin Ип 36W96 -~ Ysin іп 36W871 Ain ЖА БЧТ 6mm іп 36X195 
6mm іп  36W759 Asin Vain 36М/917 віп іп 36М/885 Ain Ип 36X148 8mm Фіп 36X196 
8mm іп 36М/775 Ип “іп 36W925 Жіп іп 36W886 zein Min 205142 8mm “іп 36X197 
“ ém Hin 36W776 vain Yain 360/926 %п іп 36М/887 Жіп Ип 36Х1І50 8mm іп 36Х198 
8mm іп 36М/777 95 “Мі “іп 361927 hin Vain 36W898 Hon in 230151 10тт Йіп 36X199 
ж 10mm іп 36М/790 Asin іп 36М/034 Yin іп 36W899 Ain Ип 36X152 iümm іп 36Х201 
= 10mm Ain 36W791 Asin Vain  36W935 Yin іп  36W901 Ain Жіп  3BXT53 12mm іп 36X202 
= {0mm 3éin 36W792 ® sin іп 36W936 Y Branch vein Жіп S6X154 12mm “іп 36Х203 
10mm Yin  36W783 Yin Уп  30W044 4mm Win 36W831 zem Zn 360158 12mm іп 36X204 
12mm Yin  36W807 Жіп %in 36М/971 4mm іп 36W832 1 i я . 
{2mm іп 38WB08 — in vein 36W972 Gmm “іп 36М645 %in Yin 36X157  *Tees read: run x run x outlet. 
12mm in 36W809 win ain 36W979 = 6бтт__МЙїп 36W846 Ain Жіп 36Х158 
Male Elbow, 45 Degrees Фіп %in 3611980 „ .6mm іп 36wed7 шшш гаа Ы; 
4тт__%п  36X265 йїп біп 36М/981 + 8mm %in 36W863 п Ж 360160 
4mm Yain  36X266 Male Run Tee* © 8mm Йіп 36М/864 %in ain 36Х161 
6mm “іп 36X269 4mm “іп 3600912 = “Әтт іп 36W865 -Female Elbow, 90 Degrees 
6mm іп  36X270 4mm in 36W913 10тт Йіп  36W879 vein ain aoa {4 
6mm іп 36X271 бтт “іп 36W920 10mm “іп  36W880 dei. Jim. IXTI 
8mm  Yéin 36Х272 6mm “іп 361921 iümm іп  36W88i Vom Jum SATIS 
dy mm йіп 36X273 s 6mm іп 36W922 12mm Yin 36W893 жіп Ип  3eXITS 
% 8mm Xin 36X274 V mm Йіп 360931 12mm іп  36W894 Zim - Jin. 230х100 
2 10тп Жіп 36X275 8mm іп 36W932 12mm in 36Ш/895 Vin. Ain 3bXTBI 
iümm іп 36Х276 8mm іп 36М/033 ип Ain 24:74 
Т dmm іп Ж 7 %) 0mm — win 364440 ип ИП ЭШХВЗ 
10тт іп 36Х278 ЭЭ Ч0тт in 3607941 йіп “іп 30Х184 
12тт Vin  38X279 — отт іп 36w942 Ain Jim  S3EXTES 
12mm “іп 36Х280 10mm іп 36М/943 Ain % п 39Х180 
12тт іп 36X281 12тт іп 36М/076 in Win 36Х187 
1бтт іп 36Х282 12mm іп 36М/077 
1бтт іп 36X283 12mm іп 36М/078 
fJAIGNEP 


Swift-Fit Universal Flow Controls 


= Max. pressure: 190 psi (fittings) 
1» Temp. range: 0? to 200?F 


Male threads on PTC fittings are compatible with both inch and metric female thread systems. Will not strip 
threads on either the fitting or the component. Built-in reusable Buna thread seal for quick, low-profile installation. 


Tube Thread Item 


І n Tube Thread — Item Tube Thread Пет Tube Thread | Item 
Size Size No. Size Size No. Size Size No. Size Size No. 
Knob Adjustment, Knob Adjustment, Screw Adjustment, Screw Adjustment, 
Control Flow In and Out Control Flow Qut Control Flow In and Qut Control Flow Qut 
Swift-Fit x Tube Swift-Fit x Tube Swift-Fit x Female NPT Swift-Fit x Tube 
y n 1ҮВҒА 3 V V 6MN36 V Ww 1VRD9 V Vl 6MN33 
4 Ж Ж 1VRF5 VA Ww 1VRD4 Ww үлі 1VRE1 үлі y 6MN34 
( aj Ж Ж TVRF6 ES | y y 6MN37 ув" ж 1VRE2 VA y 6MN35 
Ww n 1VRF7 38" И" 1VRD5 Swift-Fit x Tube E Ww 1VRC6 
ж Ж TVRF8 y 38 1VRD6 V Ww 1VRES ж 36" 1VRC7 
VA X 1VRF9 үйі 38 1VRD7 Ww Li 1VRE4 y y 1VRC8 
% _ UA 1VRG1 у" y 1VRD8 yr үйі 1VRES ў" y 1VRC9 
Swift-Fit х Female NPT Swift-Fit x Female NPT yy И" 1VRE6 
Ж Ж TVRF1 V V 1VRD1 ж ys 1VRE7 
Ww x 1VRF2 VA Ww 1VRD2 y %' 1VRE8 
36 38 1VRF3 38 38 1VRD3 y V 1VRE9 


FIND MORE ONLINE 


Can't find it here? Go to Grainger.com? today to see our 
full selection of over 1.5 million products and the services 
and solutions to help you get it done! 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. = 


Push-To-Connect Fittings Details on page А1. 
Н H TT] H Pipe Шет 
Glass-Filled Nylon Push-To-Connect Fittings  Pllegris _ Tube Sie sie № 
: j RE ingle Banjo . 
= Max. pressure: 290 psi Stainless steel gripping ring allows you to create a “Жіп 10-32 46ХС5 
= Temp. range: -4° to 175°F secure, leak-free connection without tools; discon- 9% inor dmm TE Eod 
= Pkg. qty.: 10, unless otherwise noted nects easily with the plastic release button. All 5 in Vain AGXD2 
Pipe item threaded elbows, tees, and Y's swivel around the Am 10-82 40503 
Tube Size — Size Мо. threaded, nickel-plated base for easy installation. Male Standpipe 
һе 0.D. x NPT/UNF x . | { u un 
Tube 0.0. TO Fitting bodies are a composite material—nylon and ЖЕНЕ S. 
Win Yin 1PFF4 nickel-plated brass. Thread sealant is preapplied % шет sno an 
Te in Тіп 1PFF5 t y 36 in Yain 46ХЕТ 
: а о all tapered threads. Випа N elastomer seals. 
Yin Ип 1PFF6 А А 
% in 70-39 РЕЙ Can be used with all pneumatic machines, as well Female Bulkhead Adapter 
^ n А 552 | Yj 
Yainordmm %їп 1PFF3 as for food-processing, packaging equipment, Am А m mE 
Us Ш or smm z п Dii: textile machinery, robotics, and semiconductor ы Tain Viin (PENA 
in him pry Әррісайопв. Use with semirigid nylon, flexible poly- іп іп 1PEN2 
Fein vin 1PFF8# urethane, polyethylene, and PTFE tubing. Pipe Item 
YAT Vai : i Tube Size Size No. 
a Ш Я n T 10-32 UNF threads include O-ring seal. Tube 0:0; x BSPP/Metric 
- н А Male Connector 
Vein Жіп 1PFG2 Pipe Пет 4mm Тіп ТРЕМЗ 
Yin 10-32 1PFF2 Tube Size Size No. 4 oo 
i à 45* Male Elbow mm Vain ТРЕМА 
{ увпогётт Yin  SWRZS Kin Жіп” 48WY4 4mm M3x05  SWTD3 
Yeinor8mm “Yin 5WRZ6 
қ Sicinor8 Sin 5WAZ7 Vein Vein 4GWZ2 4mm М5 x 0.8 1PENS 
16 n or ómm 2 sn Vain Yin 4GWZ3 4mm M7 x1 5WTD4 
Ain EU Weinor8mm іп 4GWZ5 Smm КШ ТРЕІЛ 
8 4 + ү TAY 
- ; 1 Yeinor8mm Жіп 4GWZ6 6mm Yin 1PEN6 
36 in Yin ТРҒб5 % SET : T 
Ц L % in “іп 4GWZ8 6mm 36 in 1DDZ9 
¥ in Yin 1PFW3 SL : VA 
- ; іп Yin 4GWZ9 6mm Vb in 1DEB1 
% іп VA in 1PFG6 ИП Win 4GXM 6mm M10x1 5WTD7 
Yin Yin 1PFW4 
VA Bi iPFG7 90? Female Elbow | 6mm M12 x 1.5 5WTD8 
210 An Vein vein  1XCV7 6mm М5 x 0.8 5WTD5 
6mm LL 9 in Жіп” 1XCU8 6mm M7 x 1 SWTD6 
6mm ш. re Vain vein 1XCV9 PN 8mm yin 1PEN7 
dumm; - ini dal Yain Йіп 1XCW2 : 8mm Ji in 1PENS 
Tomm 1ш Sis in Vin 1XCV5 * 8mm іп 1PENS 
8 ГАШ Жіп 1XCW6 8mm M10 x 1 5WTD9 
12mm Vin SWTA4 
Male Branch Tee* 8mm М12х1.5 SWTEO 
Female Connector x Жа Yin Vin 1РЕМ7 10mm TA in 1PEP1 
Ain ЖІП ТРЕ Vin іп 1PEWB imm Yin 1PEP2 
Te in Жіп 1DCD3 Ys in Тіп 1РЕХ4 Т0тіт Bin 1DEB3 
Ye in 10-32 5М105 Vein 10-32 1DCN3 | 
%і 4 VA 4PEV9 12mm Ya in 1DEB4 
582 | V 1PEL2 82 in or 4mm Vin ! 
SERT Wim PE Ўз іп ог4тт “іп ТРЕМА 12mm Zin 1DEB5 
Thi win 1РЕ5 Ye inor4mm 10-32 1DCE8 12mm Ye in 1DEB6 
мш am Yain Yin PEWS 14mm in 1DEB7 
2 in Д in I л in Л in 1 КЕЛІ imm VAS 1DEB8 
^o in віп Yin біп EI ** 
D in Ип ІСІН Yes in or 8mm іп 1DCL6 T x Ш ТҮРЕ Е 
% in Vein 1DCD5 Yeinorsmm Min 10018 ШІ et 
Ki Vein 4 PELB еіп or 8mm іп 1DCNA Female Connector 
sin al ds Уп “іп 1PEX3 4mm Yin 10023 
An oie Yin Yain 1PEX8 6mm йїп 10075 
% іп A in 5WTHO = 36 in Hin 1РЕХ0 4 6mm Yin 1DDZ6 
ГАШ Vin 5WTH1 in in 1DCN5 8mm Je in 1DDZ7 
Yin ¥%in 10007 Yin Vain 1PEY1 8mm Trin 10078 
Thi 15i Ti Ri 11 
An  %n W9 pin жп IREYA Тот Sein AGWT2 
Male Elbow, 90 Degrees : | c an д Ш ШЕ 1?mm ein AGWT4 
Жіп ein 10679 i : 
Vi Vai 6mm Yin ӘМВҮ8 16mm Yin 19D043 ** 
Ш йіп TPES imm Ain 5WRY9 90° Male Elbow 
Ve in Yin ТРРАб 
Vein 10-32 1DDA2 10mm Win 5М/В70 4mm Тіп 1PFG8 
Yoinor4mm Wsin  1PFA2 10mm іп SWRZi 4mm Trin 4PFG9 
%oinordmm ain 1PFA3 И 12mm %in SWRZ2 4mm M3x0.5  1DET6 
Siinorámm 10-32 1PFA4 Male Run Tee sin Vei SWTAS 4mm M5x0.8 ІРЕНІ 
Меп _ - Жіп. ТЕАТ VT Bi 4mm M7 x 1 1DET7 
3A in win 1PFA8 Vs in зіп — 1PERA ? 
TA in Vin АРҒАФ V 10-32 5WTAS 6mm %in 1PFH2 
Vain З іп 1PFB5 Ўв іп ог4тт іп 1РЕР9 бтт Жіп 1РЕНЗ 
YA in 10-32 1PFB6 Ўр іп ог4тт “іп 5М/ТА8 6mm Hin 1PFW5 
Zein ог 8mm іп 1DCP2 зіп or 4mm 10-32 _ SWTA7 6mm in 1DET8 
a Ysinor8mm Min 10СР4 n n А n inu 6mm M10x1 1DEU1 
ЕТІ Ri 
Lm Мет or mm п 10076 Tein %in (PERT 6mm Mi2xT5 ШЕШ? 
36 in Vin —1PFB8 Yeinor8mm іп 5WTCO Е бтт M5 x 0.8 1РЕН4 
= 35 in іп 1PFB9 Yeinor8mm in  SWTC1 6mm M7 x1 1DET9 
Yin Win 1PFC As inor 8mm em Б 8mm Ye in ТРЕН5 
ГАШ Ип 1PFC2 І біп 4 in 8mm Jin 1PFH6 
Rin Win 1PFC3 eo п Tin ТРЕН8 8mm in dPFH7 
Y^ in іп 1PFC4 36 in Yin 1РЕН9 8 Bi 1DEUS 
6mm іп 1DCN7 Жіп Жіп PEU ІШ T 
6mm Yin 1DCN9 Yin Yin 5МТС4 8mm M10x1 1DEU4 
70mm vain 1DCY8 1% іп Ain B5WTC5 8mm M12x1.5 1DEU5 
10mm jein 1671 Үріп Win  1PEU2 10mm Vain 1PFH8 
10mm in 1DCZ3 6mm in SWTC6 10mm 36 in 1PFH9 
12mm Win 10075 6mm Ain SWTCT {0mm Bin 1РЕЛ 
„ {2mm Vin 1DCZ7 Male Y Connector iomm VAT 1DEUG 
Extended 90* Male Elbow н . Vs in Yin 5WRZ4 72mm 3s in 1DEU7 
Yin Ysin 1DDP7 ; 
Seinor4mm vein 1DDA4 : ^ 12mm Yin TDEU8 
5^»inordmm “іп  1DDA6 5% іп ог4тт Yin  1PFE1 14mm 36 in 1DEU9 
Ye іп ог4тт 10-32 SWRY6 14mm Yo in 1DEV1 
TA in № in 1PFD6 $5 inor4mm Yin  1PFE2 16mm 36 in 19D044 ** 
TA in іп ТРЕО7 Temm Hin 190046 ** 
$ Vain Жіп 1DDP9 m Т Uu xx 
7 Sinor8mm “іп 1DDAB ain iy mE АП тарз 
ж BAT 17] ` 16mm іп 190047 
- Ув іп ог8тт іп  1DDP6 è Ki Wim 1РЕ\Т 
36 in Win 1DDRi zm 2n * Tees read: run x run x outlet. } Pkg. qty.: 50. ** Sold as each. 
3e in Wain 1PFD8 7 - # Temp. range: 5 to 155°; Max. pressure: 260 psi; Bare brass. 
Yinx¥in %in 1PFD9 в in in 1PFV8 p 
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PNEUMATICS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Push-To-Connect Fittings 
«rz Glass-Filled Nylon Push-To-Connect Fittings Pllegris 
Pipe Item | Pipe Item | Pipe Пет 
Tuhe Size Size No. Тире Size іе No. " Тире Size — Size Мо. 

45* Male Elbow Male Branch Tee* 90° Union Elbow 

6mm Y in 4GWT7 Y іп ог4тт Yin 46ХН5 Ys in — 1РЕР5 
ғ 6mm TA in 4GWT8 Yin Yin  4GXH7 YinxY%in --  4GXK6 
6mm M5 x 0.8 5WTE2 Yi in Yin 46ХН8 Yeinordmm  — 1PEP3 

Male Branch Tee* Win Win 46ХЛ Yoinx Vin --  4GXK7 
4mm Yin 4GWU7 ¥% in Win 46Х/2 Эіп —  5WTH4 
4mm М5 x 0.8 SWTES 4mm Yin 4GWN3 TA in — 1РЕР6 
6mm Yin 4GWU9 6mm Yin 4GWN4 9 їп ог тт  — ТРЕР4 
6mm Yin 4GWX1 + «4 6mm Vain 4GWN5 36 in —  1PEP7 
6mm M5 x 0.8 5WTE6 8mm гіп 4GWN6 winx in | — 4CJR9 
8mm Jin 4GWX2 = 8mm Min 4GXH9 %inx Yin — 461 
8mm Vain 4GWX3 10mm Yin 4GWN8 іп — 1РЕР8 
8mm эв in 4GWX4 12mm Yin 4GWN9 4mmx6mm  — SWTHS 
10mm Vain 4GWX5 12mm Yin 4GWP2 6mm -- 1DEB9 
14mm Yin 5WTGO Pipe Нет 10mm — 10Е01 
16mm 36 in 19D050 ** Tube Size Size No. {2mm — 10Е02 
16mm 36 in 19D054 ** Tube 0.0. x Stem 14mm — 10Е03 
Temm VATI 19D051 ** Plug-In 90° Elbow | Тбтіт — 190057 ** 
16mm win 19D055 ** % in — 10003 Union Tee* 

Male Run Tee* Y&inordámm -- 1DEK7 VWinx'Ain — 4GXJ6 
4mm Yin 4GWP5 982 Їп 10002 Yin — 1РЕ05 
4mm Yin 1DEP7 Жіп — 10004 ӘіпхЙіп -- 4бХП 
4mm M5 x 0.8 1DEP9 Жіп -- 10005 Y іп ог Ат -- 1PEU3 
6mm Yin 4GWP7 Yieinorümm -- 1DEL3 Tis in —  B5WTH7 
6mm Yin 1DER1 Ain — 10006 Yainx Yin — 46Х8 
8mm Yin 4GWP9 іп — 10007 YiinxY»in  — 46Х/9 
8mm TA in 4GWR1 Extended 90* Plug-In Elbow Yainx¥in | — 4GXK1 
8mm Жіп ТРЕВА 982 іп ог4тт -- 1DFV2 Vein — PEUS 

ES 8mm 36 in 4GWR2 JA in 10013 віп or 8mm — 1PEUA 
m Wem — пас lr eem 
16mm 36 in 19D048 ** Plug-In Tee* - 38 in — —*1PEU7 
16mm 36 in 19D052 ** йїп —  1DDV6 WinxWin  — 46ХК4 
16mm іп 190053 ** Р Yinx%in -- 46ХК5 

Female Bulkhead Connector В Vwinor&mm — 1DEP2 win —  1PEU8 
16mm ув in 19D060 ** ң * 4mmx6mm  —  5WTH8 

n imm Bin teDogi ==  -Pusrin Run Tee 6mmx4mm  —  SWTH9 
6mm x 8 — WTO 
қ Pipe Item A Жіп — 10008 Te — 4DED4 
Tuhe Size ize No. 5 = 
Tube 0:0. x BSPT/Metric мырт Emm. ie dii 
Male Connector in “іп 4GXFA Yo inor4mm — 1DEG8 8mmxiümm —  95WTJ2 
ye inorámm іп 4GXF2 Vin —  TDDR9 Лотва == 5З 
Yoinor4mm Уп 4бХЕЗ Veinorümm -- ТПЕНЗ omm == ШЕ 
я : 951 = 12mm —  iDED6 
Эв in іп 46ХҒ4 Жіп 10001 
; Р z 14mm — 1DED7 
1 T Plug-In Reducer 
Жіп “зіп 46ХҒ5 . " — тт 
yon Vin  AGXF6 win Ип ТРЕЕб 16mm 19D058 
Yin or 8mm ИП AGXET 555 in Yin 1PFE5 16mm х 12тт — 190059 ** 
TUE at vin Sein 1PFVS Union Y 
ein Yin 48XF8 X %] Жіп — DDR3 
Kinin AXES Ain Яп ТРЕ өң 
Bi Tein AGKGH Vein іп  1PFE8 yap in or 4mm —  1DEF8 
ЫШ aly Ti VA YeinxYiin 10082 
А y GXG2 ¥% in “іп  1PFE9 
1. 2 in 2in 4 -- Ve in —  5WTKO 
5 % ДАА] 4mm 1DEK4 і 
mm біп 4 = Vein —1DDR5 
бтт %in 4GWH8 атт TIERE Vinx oi 
8 ТН 6mm — —d4DEK5 Vi in x%in  —  1DDR6 
mim sn = Уе іп ог тт — 1DEG3 
4 8mm 5WTH2 r 
8mm Yin 4GWJ1 10 — —BWTH3 3b in — —1DDR7 
lümm Yin 4GWJ2 Plug mm dx6mm ADE 
mE Д in TWI Vin — —1PFD4 6mm — {DEGI 
NN Әсіп ог4тт — ЯРЕСӘ f 6x8mm  — ТВЕ02 
12mm % іп 46WJ5 Vain = 4PFD5 8x 10mm —  1DEG4 
14 38 4GWJ6 
иш Vinor8mm —  1PFD2 imm  —  1DEG5 
Eu шш = хот — t 
Temm in 19D040 ** ye in —  iPFU6 12mm —  1DE67 
6mm — . 1PFDi Equal Cross 
90* Male Elbow ї 
Ип Ит 4003 ne Win —  1DCE2 
Ур іп ог4тт Yin 4GXG4 mm = x 
Yin Jin 46Х65 domm. 9002 %einor8mm — 10069 
Yin “іп 4GXG6 ө Pipe Нет 
VA Trin 46Х67 — Tube Size — Size Мо. me —  4DCE6 
Yeinor8mm Vin 4GXG8 tion Bulkhead Uni 
Rin Ип 4GXG9 Vinx win  —  1PEW2 ukaear onion ein — pers 
ўв in Yin 4GXH1 % in — 4 PEV2 ил — —1PFC5 
1 Yn Зп AGXH2 Yoinx Ит —  5WTJ5 С ТРЕЕ 
^ | ЖІП “ЖІП -WNHS Yoin or mm -- 1PEUS Fein or ii — DEF A 
4mm Жіп 4GWL1 Vein — 46Xj5 ET 
= 6mm ein 4GWL2 y = ШШ Z ЛЕРІ 
| Vin TPEVG VAI — РЕЗ 
6mm Яп 48WL3 Visinor8mm -- ТРЕУІ emm ЕЕЗ 
8mm йїп 4GWL4 %inx Ain — —1PEW5 30 iDEF5 
8mm Yin 4GWL5 %inx in — 5WTJ6 тт — 
10mm ain 4GWL6 Fin -- 4PEV7 * Tees read: run x run x outlet. ¢ Pkg. qty.: 50. ** Sold as each. 
12mm Yin 46WL7 Yin — —1PEV8 # Temp. range: 5 to 155"F; Max. pressure: 260 psi; Bare brass. 
12mm Ain 4GWL8 4x6mm — —BWTJ7 
12mm Y іп 4GWL9 6mm — —1DED8 
14mm іп 4GWN1 6x 8mm —  5WTJ8 
45° Wale Ell ТАтт in 4GWN2 fümmxi2mm —  5WTJ9 
ale Elbow l Tomm  — 10Е09 
ш 4mm Yin 4GWJ8 79mm — DEM 
yi 14mm —  1DEF2 
“- 8mm Yin AGWK4 16mm — M9 D056 = 
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PNEUMATICS 
Push-To-Connect Fittings 


Swift-Fit Universal Nickel-Plated Brass Push-To-Connect Fittings GAIGNEP 


= Max. pressure: 290 psi 

= Temp. range: 0° to 200°F 
= %" to %" and 3mm to 8mm fittings sold in pkg. of 5 
= %" and 10mm to 14mm fittings sold in pkg. of 3 


08 


Male 
Connection 
Long 
Item 
Tube Size Pipe Size No. 
Ys in Ys in — 
Vin Vain — 
Yin 10-32 5UPK9 
35» in Vin 50РІЗ 
582 in Vain = 
% in 10-32 5UPLA 
Vain Yin 5UPLO 
VATI Vain 5UPL1 
YA in Js in — 
Vain 10-32 5UPL2 
Hein Yin = 
Ўв in TA in — 
ie in Js in — 
36 in Yin — 
36 in Vain = 
36 in H in — 
Ув in Yin = 
Vin V — 
Vin Vain = 
Yin Ain — 
Yin win -- 
3mm 3/6 1WUN1 
4mm Vs in TWUN2 
4mm 3/16 1WUN3 
4mm TJA in — 
5mm Ys in — 
5mm TA in — 
6mm Ys in — 
6mm Yin — 
6mm 3/16 TWUNG 
6mm Vain 1WUNA 
8mm Ys in 1WUNS 
8mm Vain {WUN7 
8mm Js in — 
8mm Yin — 
10mm Vain = 
10mm Hin — 
10mm Y» in — 
12mm Vain = 
12mm 36 in — 
12mm Y» in — 
14mm Js in — 
14mm Yin = 


Male Swivel 


Male 
Connection 
Item 
No. 
5UPJ1 
5UPJ2 


Б0РКТ 
BUPKS 


5UPI3 
SUPJA 
BUPJS 


5UPJ6 

SUPJ7 

SUPJ8 

5UPJ9 

5UPKO 
SUPK1 

SUPK2 
SUPK3 
5UPK4 
SUPKS 
SUPK6 
1WUNS 
ШІН 
1WUP1 
1WUK9 
1WUL3 
TWUL2 
1TWUNS 
1WULS 


TWULA 
TWULS 
1WUL7 
1WULS 
TWUL6 
TWUK2 
ШІН) 
ТАЛОК 
TWUKS 
TWUKG 
TWUK4 
1WUK8 
ШІП 


Nickel-Plated Brass 
Push-To-Connect Fittings 


» Max. pressure: 290 psi 

= Temp. range: 0° to 200°F 
= %" to 36" and 4mm to 8mm tube size sold in pkg. of 5 
= %" and 10mm to 14mm tube size sold in pkg. of 3 


An integrated Buna O-ring provides an additional seal, and fittings can 


be used with copper, nylon, polyethylene, and polyurethane tubing. 
Compatible with compressed air, inert gas, and nonpotable water. 


Tube 
Size 
Vein 
TA in 
Vain 
36 in 
Hin 
Yo in 
6mm 
6mm 


Male Swivel 
Branch Tee* 
Item 
No. 
6MN17 
6MN18 
6MN19 
6MN20 
6MN21 
6MN22 
1WUZ3 
1WUZ2 


Ph 


Elbow, 90 | Male Swivel | Male Swivel 
Degrees Branch Tee* Run Tee* 
Item Item Item 
No. No. No. 
5UPL5 5UPP2 5UPR6 
= 5UPP3 SUPR7 t 
5UPPO 5UPR4 5UPTS 
5UPP1 5UPR5 5UPTS 
5UPL7 5UPP4 5UPR8 
5UPL8 5UPP5 5SUPR9 1 
5UPL9 5UPP6 5UPTO 
5UPNO = = 
5UPN1 — — 
5UPN2 — — 
5UPN3 5UPP7 БИРТ1 
БОРМА 5UPP8 5UPT2 
5UPN5 5UPP9 5UPT3 
5SUPNG 5UPRO 5UPT4 
5UPN7 5UPR1 50РТ5 
5UPN8 5UPR2 5UPTG 
5UPNS 5UPR3 5UPT7 
1WUW7 10/028 1WVB8 
1WUVS 1TWUYS — 
1WUWS 1WUZ9 1WVB9 
1WUV7 1WUYS 1WVAB8 
1WUV8 1WUZ1 1WVB1 
1WUW2 1WUZ3 TWVBS3 
— 1WVA2 1WVC2 
TWUWT 1TWUZ2 TWVB2 
1WUWS 1WUZ6 TWVB6 
TWUWA 1WUZ5 TWVBS 
1WUWG 1TWUZ7 TWVB7 
TWUWS 1TWUZA TWVBA 
1WUV1 1WUY2 TWVA4 
1WUV2 1TWUYS 1WVAS 
1WUT9 1WUY1 1WVA3 
1WUVA TWUY5 TWVA7 
TWUV3 {WUY4 TWVAG 
1WUVG {WUY7 = 
1WUVS 1WUY6 — 
(ӘЛІСМЕР 


Tube Redu 

Item 

Tube Size No. 

Tube 0.D. Reducing Fittings 
4x 3mm 1WVD9 
5mm x 4mm 1TWVE1 
6mm x 4mm 1TWVE2 
6mm x 5mm 1TWVES 
8x 6mm 1WVE4 
10 х 8mm {WVD7 
12mm x 8mm 1WVD8 


2558 GRAINGER. 
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Tube Union 
Item 
No. 


TWURS 
ТИТ? 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Feature universal threads that are compatible with NPT, BSPP, BSPT, ISO 7, 

ISO 228, G, and J style female pipe threads. The fitting design allows you to 
carry only 1 thread style and helps you avoid wasting time trying to identify 

the thread pitch of each fitting before connecting to tubing. Buna thread seal 
and innovative internal lip seal helps eliminate leaks; no need to use PTFE tape 
or thread sealants. Fittings can be used with copper, nylon, polyethylene, and 
polyurethane tubing and are suitable for use in pneumatics, robotics, and water 


applications. 
cam 51 
Џпіоп Union Tee* Bulkhead Union 
Item Item Item 
Tuhe Size No. No. No. 
Yin 6MM83 6MM87 — 
Vin 6MM84 6МІМ88 6MN24 
36 in 6МІМ85 6MM89 6MN25 
Yin 6MM86 6MM90 6MN26 
90° Union Elbow | Bulkhead Union Union Tee* Union Y 
Item Item Item Item 
Tuhe Size No. No. No. No. 
Vs in 311774 31TT80 — 31TT86 
Ур in 311175 311781 31TT83 311787 
Yin 31ТТ76 -- -- 31Т188 
56 іп 311177 311782 311784 31Т189 
% in 311178 — — 31TT90 
Yin 311779 — — — 


(f^ eue T'S 


90° Union Elbow | Bulkhead Union | Tube Union Union Tee* Union Y 


Item Item Item Item Item 
Tuhe Size No. No. No. No. No. 
Tuhe 0.D. 
3mm 1WUX5 — TWURS 1WVC6 1WVD2 
4mm 1WUX6 1WUTS TWUR6G 1WVC7 1WVD3 
5mm TWUX7 1WUT6G 1WUR7 1WVC8 1TWVD4 
6mm 1WUX8 1WUT7 1WUR8 1WVC9 1WVD5 
8mm 1TWUXS 1WUTS TWUTI 1TWVD1 1WVD6 
10mm 1WUX2 1WUT3 1WUR2 1WVC3 — 
12mm TWUX3 {WUT4 1WUR3 ТАЛСА — 
14mm 1WUX4 — 1WUR4 1WVC5 — 
Inline Filter 
Inlet Port Outlet Filter Rating Temp. H E Item 
Size (in.) Port Size (microns) Rating (°F) in.) (in.) No. 
Yi Tube Yin 40 15 To 176 75 2.6 5UPG9 
36 Tube 36 in 40 15 To 176 15 28 5UPHO 


* Tees read: run x run x outlet. Т Length is 1.654". $ Length is 1.339". 


Female Male Swivel 
Connector Male Connector Elbow, 90 Degrees 
Thread Item Item Item 
Tube Size Size No. No. No 
Vs in Жж 6MM93 6MM99 6MNO9 
22 in ys 6MM91 — — 
Vain Ww 6MM94 6MNO1 6MN10 
У іп үлі 6MM95 6MN02 6MN11 
Vain 10-32 = 6MNO3 = 
35 in LA — 6MN04 6MN13 
36 in yw 6MM96 6MN05 6MN14 
¥ in 38 6MM97 6MN06 6MN15 
Yo in y — 6MN07 6MN16 
4mm Жж - -- 1WUV8 
6mm — — 1WUL4 — 
6mm Ww — 1WULS 1WUW2 
6mm Жж -- TWUNS = 
6mm yr = — 1WUW1 
6mm 5mm — — 1WUX1 
8mm == = — 1WUWA 
8mm Ув" = TWUL8 1WUWS 
8mm Үд" — 1WUL7 = 
8mm ув" — -- 1TWUWG 
10mm Үд" — 1WUK2 1WUV1 
10mm yr — — 1WUV2 
12mm Жж — 1WUK4 — 


* Tees read: run x run x outlet. 
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eoo 
DEWALT E2777 "Mna 


Portable 115VAC Electric 
Oil-Free Air Compressors 


Speedaire—Has steel hotdog tank Thomas—Starts at 100 psi. 38-sec. 
and rubber feet for added stability recovery time. 


on uneven surfaces. DeWalt—Has a roll cage, 2 gauges, 


Rolair—Intake filter/silencer helps апа a factory-installed coupler. 


compressor operate at a quiet 60dB. Porter Cable—1VAN5 has 2 
Motor and pump are fully enclosed couplers. Motor starts easily in cold 


1 1. 1. es weather; upgraded shroud has 
Environments: eJ e БАР rugged carry handle. 


tancy of approximately 2000 hr. 


Free Air Overall 
Full Load Tank СЕМ © Max. Мах. Mfr. Item 

кү Amps Size Pressure Pressure Weight L Ww H Brand Model No. 

ot Doi 
0.3 hp я 26 1.0 gal 0.3 i35psi 240  19in 145in 9іп DeWalt D55140 1VAN7 
05hp 42 24004 0.7 125psi 260 16.5іп  8in 16.81іп Thomas  T-617 НОМ 57683 
0.75 һр 120 3. gal 2.0 135psi 400 20п Sin 19іп  Speedaire 45РІ12 45РІ19 
10hp 75  259gal 0.2 150psi 45lb (6 5in 165in 14 in Rolair JCIOPLUS 413Х03 
{thp 12.0 2.5 gal 1.6 200 psi 371b 20.5іп 16.75іп 12.5in DeWalt DWFP55130 22YJ96 413X03 
iE: UM 15.0 4.5 gal 3.0 200psi 8310 33.5іп 23іп  15in DeWalt D55146 445K70 

ancake 
0.8 һр 10.0 6.0gal — 150psi 2910 18іп 18.37іп 15in PorterCable 2002 1УАМ5 
0.8hp 100 6.0 gal 2.0 150 рѕї 301. 18іп  19in 18.31іп Porter Cable C2002-WK — 54DF06 


eso 
E: ao ПТА Јеппу DEWALT | 


Portable Electric Oil- 
Lubricated Air Compressors 


Speedaire—11X355 has a cast- Jenny—Unit features a heavy-duty steel 
iron cylinder, heavy-duty roll bar, tank and frame mounted on antivibra- 


and vibration-absorbing rubber tion feet. Comes standard with cast-iron 
feet. 2MLW5 has an aluminum- cylinder soft-start direct-drive pump, with 1VAP1 11X355 
head cylinder with cast-iron sleeve. safety valves, pressure regulator, and 


gauges. 22YJ55 


Rolair—Contractor-grade profes- 
sional units have cast-iron cylinders Makita—Durable low-noise compressors 

and low amp-draw motors. 26JY35 feature pumps with oil-lubricated cast-iron 

and 26JY36 feature an easily cylinders and big-bore pistons; provide 26JY34 
maneuvered dolly cart design and а outstanding performance and fast recovery 

user-friendly control panel. 26JY35 time. 


also has a tool box for convenient DeWalt—Have a side-stack tank design, 


storage. cast-iron cylinder, dual soft-start valves, 26JY10 
and ball drain. 1VAN9 is wheeled. 
Full Load Free Air CFM @ Overall Mfr. Item 
е Ls Input Voltage Amps Tank Size Max. Pressure Мах. Pressure Weight L w H Brand Model No. 
ot Dog 


2.0 hp 120V AC 15.0 4.0 gal 4.1 200 psi 132 Ib 26.18 in 22.12 in 19.87 in Speedaire 2MLW5 2MLW5 
2.0 hp 120V AC 12.3 3.2 gal 3.9 125 psi 80 Ib 21 in 21 in 31 in Rolair VT20TB 26JY35 
2.0 hp 120V AC 12.4 2.6 gal — 130 psi 52 Ib 19.5 in 11.5in 23.5 in Makita MAC700 22YJ55 
2.5 hp 120V AC 13.8 5.3 gal 5.9 130 psi 108 Ib 19 in 19 in 37 in Rolair VT25BIG 26JY36 
ER h - 120V AC 13.8 5.2 gal — 140 psi 88 Ib 20.5 in 30 in 21 in Makita MAC5200 22YJ54 
in Stac 
1.1 hp 120V AC 14.0 4.0 gal 2.7 125 psi 54 Ib 18.5 in 15in 16.75 in DeWalt D55151 1VAP1 
1.1 hp 120V AC 14 4.0 gal — 125 psi 87 Ib 22 in 18.5 in 23 in DeWalt D55154 1VAN9 
1.3 hp 120V AC 15.0 4.0 gal 40 125 psi 71 Ib 19.62 in 18.87 in 17.87 in Speedaire 11X355 11X355 
2.0 hp 120V AC 14.6 4.3 gal 3.9 135 psi 62 Ib 20 in 15in 17 in Rolair FC2002 26JY34 
2.0 hp 120V AC 12.6 4.2 gal 3.3 125 psi 58 Ib 20 in 15.5 in 16.5 in Jenny А20246-НС4/-1151  26JY10 


Vehicle-Mounted 12V and 24VDC Jasis 
Oil-Lubricated Air Compressors 


Designed to be mounted on service trucks, tow trucks, and maintenance vehicles, for commercial and 
industrial use. Fan-cooled cylinder head and motor. Mounts on a tank or with accessory packages, sold 
separately. 


Free Air 
СЕМ @ Max. Мах. Full Load Overall Overall Overall Item EE 
whe Pressure Pressure Amps Length Width Height Brand Weight No. 
12 
2.2 hp 8.0 200 psi 160 40 in 10 in 26 in Oasis 152 Ib. 53XG20 22NW59 
2.2 hp 8.0 200 psi 180 21 in Тіп 11 іп Oasis 67 Ib 22NW59 
24V DC Item 
2.2 hp 8.0 200 psi 90 21 in 7in 11 іп Oasis 67 Ib 22NW60 Description No. 
22 hp 80 200 psi 90 40 in 10 in 26 in Oasis 152 Ib. 53XG21 Vehicle Mounted Air Compressor Accessory Kit 3MMC1 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. E 
Air Compressors Details on page A1. E 


Portable Electric Barrel DEWALT 27777 7M 


"tt! ROLRIR. 


Air Compressors 
Feature ASME code tank, pressure regulator, and 2 pressure DeWalt®—Efficient high-Pressure (EHP) 
gauges. pump features ball drain valve and air hose 


40CF16 Speedaire®—40CF16 features 225 psi to help increase storage. Low noise at 78dBA per 1503744. 


tool run time. Includes a tank safety valve and quick connect + Rolair—tinduction motor design with a 


1NNF6 release for attaching/removing air hose. 1NNF6 feature cast-iron cylinder. Include foam-filled tires, 
2-cylinder cast-iron pumps with belt-drive design. coupler(s), and regulator. 
Free Air CFM Full Load Max. Overall Mfr. Item 
HP TankSize @ 90 PSI Amps Input Voltage Pressure Includes L Ww H Weight Brand Model No. 
011655 Pump 
Horizontal 
1.6 hp 15 gal 5.0 15.0 120V AC 225 psi = 39.62in 16.5 іп 30 in 83 Ib DeWalt D55167 445K72 
Vertical 
1.6hp 15 gal 5.0 15.0 120V AC 225 psi = 24.5 in 22in  4475in 9210 DeWalt D55168 445K71 
1.7 hp 15 gal 5.1 15.0 120V AC 225 psi — 17 in 18 in 42 in 99117 ^ Speedaire 40CF16 40CF16 
Oil-Lubricated Pump 
Horizontal 
1.5hp 20 gal 7.3 17.0 120V AC 135 psi Accessory Support Clip 42 іп 22 іп 34 in 200 Ib Rolair 5520МК103-0072 350767 
20h 15 ga 5.5 15.0 120V AC, 240V AC 135 psi Handle, Oil, Pressure Switch, Regulator, Wheels 32.5in — 19.5in — 29.5in 13616  Speedaire 52ҮМ09 52ҮМ09 
БАШТ] gal 5.5 15.0/7.5 120V AC, 240V AC 135 psi — 33 іп 19.5 in 31 in 13810 Ѕреедаіге 1NNF6 1NNF6 

3.0hp 20 gal 10.2 15.7 240V AC 135 psi — 33 іп 19.5 in 31 in 165 |b Ѕреедаіге 1NNF7 1NNF7 
Vertical 

20 ga 5.0 15.0 120V AC 200 psi = 19.31in 19.68in 41.43in 12810  Speedaire 2MLW4 2MLW4 

20 ga 5.5 15.0/7.5 120V AC, 240V AC 135 psi = 24 in 19 in 46 in 129101 Speedaire 4TW29 4TW29 

А Flat-Free Foam Filled Tires, Gauge, i i i А 

2.0 һр 24 gal 5.1 14.6 120V AC 125 psi Regulator, Twin Couplers | 23 in 28in 44 in 160 Ib Rolair FC250090L 26JY37 

30 ga 5.55 15.0/7.5 120V AC, 240V AC 135 psi Bull Horn Handles, Gauge, Pneumatic 26in — 23in 4Тіп 178b  Speedaire 48UY04 — 48UYO4 


Wheels, Regulator, Wire Belt Guard 


26JY12 


Wheelbarrow Electric Air Compressors /ЕЛЛУ som 


Jenny—Includes pressure regulator, pressure gages, Rolair—tinclude foam-filled tires, regulator, oil sight 
stainless steel braided discharge hose, manual tank gauge, and ball valve drain. Induction-type motor 
drains, antivibration feet, and flat-free tires. Cast-iron and cast-iron cylinder. 35DZ69 and 35DZ68 can run 
pump construction. UL Listed and CSA Certified. start/stop or continuous. 

Tank Free Air СЕМ Max. Full Load Overall Mfr. Item 


HP Input Voltage Size  @90PSI Pressure Amps L w H Weight Model Brand Мо. 
1.5 һр 120V АС, 240V AC 7.8041 14 125psi 15.8/7.9 42.5 іп 18.25 іп 24.75 in 17910 К15А-8Р-115/1 Jenny 26JY12 


26JY38 1.5 һр 120V АС, 240V AC 9.0 gal 73 135psi 17.1/8B6 46in 19іп 28іп 174 |b 5715K17  Rolair 26JY38 
3.0 hp 240V AC 90gal 127 150psi 170  46in 27in 29іп 27010 3230К24-0095 Rolair 350768 
5.0 hp 240V AC 90ga 188 150psi — 28 46in 27in 34in 31010 5230К30-0095 Rolair 350769 
Gas Engine-Powered Air Compressor/Generators — 45252777 
= 2-Stage (except 4NB86 is 1-stage) 20A receptacle (4NB86 only has one 120V, 15A duplex 


Use Compressor Oil 4ZF21, sold separately on page 2568, receptacle). 
and Engine Oil 1UBX8, sold separately. Honda engines have Stationary—Cast-iron pumps are oil splash-lubricated. 


low-oil shutdown. Combine 2-stage air compressor with 120V generator 
Wheelbarrow Portable—Produce up to 3500W (except rated at 3500W with compressor off-load. Generator 
4NB86 is 1600W) with compressor off-load. Splash- includes one 120V, 15A duplex receptacle and one 230V, 


lubricated compressor has cast-iron cylinders. Generator 20А receptacle. BEWK4 and 6EWK6 do not include battery 
includes опе 120V, 15A duplex receptacle and опе 230V, апа cables. 3.8-hr. full load run time. 


Engine Rated Tank Engine Fuel Tank (F)NPT Free AirCFM Max. Sound Overall Item 
HP Watts Size Тапк Style Starter Type Capacity Outlet @90PSI Pressure Level L w Н Weight No. 
Wheelbarrow Portable 
6.5hp 600/1600 8.0 gal Wheelbarrow Recoil 0.95gal “in 11.9 125 psi 74.8dB 44.5 in 26in 27.5in 207 10 4NB86 
13.0 hp 2300/3500 8.0 gal Twin Recoil 17gal Yin 17.0 175 psi 80.4dB 44in 22іп  34in 365 10 13М456 
2300/3500 8.0 gal Twin Electric 1.7gal Yin 17.0 175 psi 80.4dB 44in 22in  34in 37010 13М457 
Stationary 
2300/3500 8.0 gal Twin Recoil Jgal Жіп 17.0 175 psi 80.4dB 44in 22іп  32in 36010 4NB87 


2300/3500 8.0 gal Twin Electric 
2300/3500 30 gal Horizontal Recoil 
2300/3500 30 gal Horizontal Electric 


.gal Yin 17.0 175 psi 80.4dB 44in 22іп 32іп 37016 GEWK4 
Jgal in 17.0 175 psi 80.4dB 40in 24.5іп 45in 435 16 GEWKS 
./gal Жіп 17.0 175 psi 80.4dB 40in 24.5іп 45in 445 16 GEWK6 


13.0 hp 


ЕЕ] ` 
Compressor/Generator/Welders EMF 


Combine 3 separate machines in 1 unit. 2-stage air and one 120V/240V, 20A twist-lock receptacle. Arc 
compressor is rugged cast-iron construction. Stainless welder features amperage selector switch with 50A 
steel braided discharge hose with regulator and 2 to 170A for No. 487J39, and 220A for No. 39GC06 DC 
gauges for tank and outlet pressure. Generator has voltage working range. Subaru EX 420cc OHV engine 
120V alternator with 4500W-rated AC output (rating is for No. 487J39 and Honda V-Twin 688cc engine for 
offload for No. 487J39; continuous for No. 39GC06). Мо. 39GC06, both with electric start. Battery and 


idm 39GC06 Generator includes two 120V, 20A duplex receptacles cables not included. 

Engine Free Air CFM (F)NPT Fuel Tank Engine Max. Welder Output Overall Overall ^ Overall Item 
HP Rated Watts — € 90 PSI — TankSize Тапк Style Outlet Capacity Starter Type Pressure Amp Range Length Width Height Weight No. 
14.0hp 3000/4500 17.0 30 gal Horizontal Ya in 1.7 gal Electric, Recoil 175 psi 50 to 170 46 in 22 іп 47 in 650 Ib 487J39 
22.0 hp 4500 30.5 20 gal Horizontal YA in 10.0 gal Electric 175 psi 50 to 220 47 in 24 in 47.5 in 803 Ib 39GC06 
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SPEEDAIRE ` 


D eno "ALL 


Portable Gas Engine-Powered Air Compressors 


= Horizontal tank 

Low-oil shutdown in engines. 4GB42 features a wraparound frame and includes regulator, 2 pressure 
gauges, cast-iron cylinder, and quick-connect fitting. 4B220 and 4B241 have throttle control, pressure 
regulator, gauge and splash lubricated cast-iron compressor pump. 4NB84 and 4GB45 include throttle 
control, pressure regulator, 2 gauges, and a oil-splash-lubricated cast-iron pump. 


Engine Engine Tank Free AirCFM Max. (F)NPT Pump Engine Oil Overall Item 
HP Brand Size Style © 90PSI Pressure Outlet RPM — Capacity L W Weight No. 

Single-Stage, Oil-Lubricated 

4.0 hp onda — 5.0 gal Twin 46 125psi Yin 3,00 200  215in 17.5in 21.75іп 7610 4GB42 

55h Honda 20gal Horizontal 10.2 {35psi Ain 1,020 2102 ЗЗіп 1975in 3125in 1571р 48241 
9 1р — Briggs 200а/ Horizontal 10.2 {35psi Ип 1,20 2102  1975in 19.75in 31.25іп 153ІҺ 48220 

6.5hp Нопда 300841 Horizontal 13.9 125psi “іп 1,60 2002 46in 275іп 40іп 2441) 4NB84 

2-Stage, Oil-Lubricated 

9.0hp Honda 200841 Horizontal 18.3 175 psi Фіп 864 37 oz 46 in 26in 4151Іп 337lb 4GB45 

Chicago ч 
Jenny ан» Ingersoll Rand © Pneumatic ДРЕЛИ 


Wheelbarrow Gas Engine-Powered Air Compressors 


Speedaire®—Cast-iron, oil-lubricated pump construction Chicago Pneumatic—Heavy-duty 
with 10096 continuous run. Include throttle control, 2 pressure and feature solid cast-iron cylinders 
gauges, 2 quick-connect couplers, and regulator. 2YJ61 іѕ а for strength and aluminum heads 
2-stage compressor. Honda engine has low-oil shutdown. for excellent cooling and long pump 
life. Include high-flow belt guards, 
loadless start, and engine idle 


Ingersoll Rand—100% continuous-duty cast-iron pump 
includes air regulator, gauge, and 2 quick disconnects to 


power multiple air tools. control. ji 
Free Air СЕМ Мах. Engine Oil Overall Mfr. Item 
Engine HP Мо. of Stages Tank Size @ 90 PSI Pressure (Е)МРТ Outlet Capacity L w H Weight Brand Model No. 
1 8.0 gal 11.6 125 psi ¥ in 20 о2 45 in 23 in 34 in 215 Ib Jenny K5HGA-8P — 54DH94 
1 17 gal 11.6 125 psi 35 in 2007 45 in 23 in 43 in 245 Ib Jenny K5HGA-17P 540Н95 
5.5 hp 1 8.0 gal 118 135 psi % in 20 oz 43 in 18 in 26 in 175 Ib Ingersoll Вапа 59515508-  4ywog 
1 8.0 gal 12.4 130 psi ¥ in 19.5 oz 46 in 23 in 26 in 200 Ib Chicago Pneumatic ВСР5530 391/098 
6.5 hp 1 8.0 gal 13.9 125 psi % in 2007 44.5 in 18.5 in 26 in 171 Ib Speedaire 1VN93 1VN93 
1 8.0 gal 17.8 125 psi іп 38 oz 45 in 23 in 34 in 27016 Јеппу G9HGA-8P 540Н98 
9.0 һр 1 17 gal 17.8 125 psi % in 38 oz 45 in 23 in 43 in 295 Ib Jenny G9HGA-17P 540Н99 
2 8.0 gal 18.3 175 psi Y in 37 о2 44 in 26 in 33 in 288 Ib Speedaire 2YJ61 2YJ61 
' 7 Chicago 
APEEDAIRE dR. Ingersoll Rand © Би <а90 tic 


Stationary Gas Engine-Powered Air Compressors 


SPEEDAIRE® 


Models feature heavy-duty, 100% cast-iron, continuous- 
duty air compressor pump. Pneumatic idle control 
conserves fuel and extends the life of the pump. Tanks 
include tank drain, pressure gauge, and safety valves. 


40JL42—Has easy recoil engine with low oil shut-down. 


4NB85—Pneumatic idle control conserves fuel and 
features low-oil alert protection. Includes regulator and 
2 gauges. 


5F564, 4LW38, and GEWK7—Feature low oil shut- 
down, 12V alternators, and recoil start option. GEWK7 also 
includes regulator, outlet pressure gauge, and a flexible 
Stainless steel braided exhaust tube. 


INGERSOLL RAND 
Heavy-duty, 100% cast-iron, continuous-duty compres- 
sors. Corrosion-resistant powder-coated paint finish. 
CHICAGO PNEUMATIC 


These service truck compressors feature heavy-duty, 
cast-iron pumps and include oil and filters. Full 2-yr. 
manufacturer's warranty on compressor and engine 
including valves. 


39WEO2 


No. of Engine Alternator Max. Overall Mtr. Item 
Engine HP — Stages Тапк Size Engine Brand _ Starter Type Included Pressure — (F)NPT Outlet L w H Brand Model No. 
5.5 hp 1 30 gal Honda Recoil No 135 psi Yo іп 41 in 22 in 38 in Speedaire 40JL42 40JL42 
9.0 hp 2 30 gal Honda Recoil No 175 psi 36 in 40 in 18.5 in 43.5 in Speedaire 4NB85 4NB85 
2 30 gal Honda Electric, Recoil Yes 175 psi V in 41 іп 22in 48 in Speedaire 4LW38 4LW38 
130h 2 30 gal Honda Electric, Recoil Yes 175 psi Ve in 45 in 22in 41 in Ingersoll Rand — 2475F13GH 6WA84 
sane 2 30 gal Honda Electric, Recoil Yes 175 psi 3A in 44 in 19 in 43 in Chicago Pneumatic RCPC1330G 39МЕ02 
2 80 gal Honda Electric, Recoil Yes 175 psi 38 in 52 in 26.5 in 53 in Speedaire 6EWK7 6EWK7 
2 30 gal Kohler Electric, Recoil Yes 175 psi Vin 41 in 22in 48 in Speedaire 5F564 5F564 
14.0 hp 2 30 gal Kohler Electric, Recoil Yes 175 psi Yo in 45.1 in 22 in 41 in Ingersoll Rand 2475F14G 6TFH6 
2 30 gal Kohler Electric, Recoil Yes 175 psi Зд in 44 in 19 in 43 in Chicago Pneumatic RCPC1430G 39МЕ03 
SPEEDAIRE ` 
ДД 
Stationary Diesel Engine-Powered Air Compressor 
Dependable, oil-lubricated 2-stage pump. Complete with 12V alternator, electric start with key, manifold muffler with 
guard, and oil pressure warning lights. Base-mounted unit without tanks. 
Overall Item 
Engine HP. Engine Brand — Engine Starter Type — (F)NPT Outlet Pump RPM L Ww H No. 
9.1 hp Kohler Electric, Recoil V in 8/0 39 in 21in 30 in 2EPN7 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2561 


PNEUMATICS 
Air Compressors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Jenny 
31LC92 31LC99 
Fire Sprinkler Air 
= 115/230V 
Single stage with durable powder-coated finish. 
Free Air CFM @ (F)NPT Overall Overall Overall Mfr. Item 
Fire Sprinkler Air Compressors—Single-stage, HP Max. Pressure Phase Amps Tank Size Outlet Length Width — Height Model No. 
й ; Fire Sprinkler Air Compressors 
splash-lubricated compressors аге rugged cast-iron ^ "pase Mounted ted 
contin witha ае feo ог енга celng Poe — Ии |= nee Te 
Ж i 7 : Ч hp 5 ‚0/0. = ? |n .(9 In .251П .e9 In -Do- = 
and to ease start-up. Feature a directional air shroud тър 10.9 1 15.8/7.9 — in 2575іп 16.25in 18.25 in K158-BS-115/1-ACGK 31LC96 
to reduce pump temp., large canister intake filter 2.0 hp 124 i 21.6/10.8 -- ^in 2575in 16.25in 18.25іп K2S-BS-115/1ACGK 311697 
with replaceable filter elements, totally enclosed Tank Mounted 
| A 0.5 hp 37 1 9.4/4.7 3004 п 40in  18in 335in  F129-30UMS-115/1 26JY13 
heavy-duty belt guard, and an open dripproof motor тоћр 74 1 125/63 | 30gal in  40in  18in  34in _ K1S-GOUMS-115/1 311692 
with thermal overload protection. 1.5 hp 10.9 1 15.8/7.9 30gal in 40іп 18 in 34in КІ155-300М5-115/1 311093 
= Мах. pressure: 40 psi 2.0 hp 10.5 1 213/07 | 30gal in 40і 18і  34in К05-20/М6-1154 26//14 
` ` Free Air СЕМ © Pump — Sheave Size Oil NPT Flywheel Groove Groove Mfr. Item 
Air Compressor Pumps—Cast-iron pumps have " HP инш RPM  G 1725 RPM Сар. Outlet Dia. — Section Quantity Model No. 
stainless steel valves and use synthetic oil for longer 110 TD ADS 4.000 блып 8 loz Vim 10 in A 1 PUMP — 316% 
i 67 1200 6 Vin 32102 in 10 іп A 1 K-PUMP 31LC99 
life. 35К/12 has head unloaders. 1 hp, 2 hp —67 1:200 — 62/гіп — 32 loz Үп 10 ein A 1 KU-PUMP — 35KV12 * 
= Max. pressure: 150 psi K Has haad anloaders. 
i SPEEDAIRE* 
Base-Plate Air Compressors SPEEDAIRE 


= Designed to cycle On/Off while providing 
continuous air with an 80/20 duty cycle 

= All compressors must be hardwired 

= Max. pressure: 40 psi 


2-cylinder cast-iron pumps can be used in many fire sprinkler appli- 
cations (check local codes and regulations). Prewired (240V) with 
pneumatic control package. 


Free Air CFM @ (F)NPT Overall Overall Overall Item 
HP Max. Pressure Phase Input Voltage Amps Outlet Length Width Height No. 
2.0 hp 11.6 1 120V AC, 240V AC 17.5/8.75 in 22.5 in 15.5 in 14.75 in 4B242 
3.0 hp 12.3 3 200 їо 240V AC, 480V AC 9.0-7.5/3.9 win 22.5 in 15.5 in 14.75 in 4B243 
SPEEDAIRE ` 
Д 
52702 - oc, Climate Control Air Compressors 


HP RPM Cylinders Bore Stroke (oz) а 3-phase duplex units require 115V for control panel power 
34* 980 1 197 2.56 15 М - 90 psi 
1 11200 1 197 256 {5 "Мах. pressure: JU psi — 
Free Ai 1% 860 1 2.56 256 15 = Simplex: 70 psi 0/90 psi Off 
died 3 1050 2 256 236 24 : : А А 
p fis zu ET eem ove E Duplex: 70 psi 0n/90 psi Off (lead), 60 psi On/80 psi Off (lag) 
HP Pressure — Size Input Voltage Amps Phase Length Width Height No. "А! compressors must be hardwired 
Simplex : à 2 a Horizontal tank with 34" (F)NPT outlet and brass ball valves 
0.75 hp —21 cfm  30gal | 120V AC, 240V AC 10.2/5.1 1 425іп 2125in 38in 52696 . : 
21cfm  30gal 208 to тш AC, 480V AC 36-3.0015 3  425in 2125in 38in 57607 Deliver published cfm at stated rpm and pressure and to be below 
101р 34сіт 30gal 120V AC, 240V A 13.4/6.7 1 42.5in 2125in 38in 3JR83 imi 
1510—45 ofm 60 gal 20810240V AC, 480VAC 45-4422 — 3 5075 2225in 40m 52699 — 2 PPM in oil carryover. Use for new, replacement, or upgrade HVAC 
22 hp 10.1 cfm 80gal 208to 240V AC, 480V AC 8.9-8.1/4.1 2 бөсіп 23.25in 34in 52701 installations and instrument air applications. Simplex packages 
uplex i i " , в 
0.75 һр 42сіт 30gal 20810 240V AC, 480V АС 7.4-6.2/31 23 41.5in 2125in 38in 52698 include mounted and wired magnetic starter (except 1 phase); duplex 
1.0hp 6.8сіп 30gal 208 to 240V A. 480V AC саваш 3 4i5in 2125in 38in 3JR81 packages include mounted and wired alternator and 2 magnetic 
15һр 9сіт 80gal 208to240V AC, 480V AC 9.3-9.0/4 3 6425in 2225in 39in 57700 i i i 
30 5 it cfm — 80 03 208 10 240V AC A80 AC-382-165/82 3 Asam 2328 c n ыр Starters. For duplex models, use twice the oil capacity (Compressor 


Oil 4ZF21 is recommended, sold separately on page 2568). 
Mobile Engine-Driven 


* For altitudes over 5000 ft., flow will be reduced; select 1 HP instead. 


5. ——— | = «> 
= 1 
9 mee z Air Compressors and VANAIR 
! MOBILE POWER SOLUTIONS w 
ш” „Ж, Compressor/Generator 
4: Гг cen ] Rotary screw-type with electric start. Include a lifetime manufac- 
9 E Se HE: turer's warranty on the compressor and are Tier 4 compliant. 
Removed from 414 - all skus disco with replacements in book 
39CC74 Viper Air Compressors—Can easily power a 90-Ib. jackham- 
39CC68 mer and include a 12V cold weather protection kit. Diesel models 
39CC70 feature an automatic variable throttle control to help reduce fuel 
Free Air consumption. 
p » M (F)NPT Rated Fuel Tank Overall Overall Overall It 
ax. ах. ate! uel lan vera vera vera ет П i -= a ioni: 
Description Pressure Pressure Outlet Watts — Fuel Type Capacity Length Width Height Weight Мо. Viper Аг Compressor/Generator Features multi functio ning 
Viper Air Compressors | capabilities and provides air and AC power in 1 portable unit. Can 
ViperG60 600  150psi Xin — Gasoline 5.0gal 45.16 in 23.5in 29.75 in 480 lb. 39CC67 — run at full load for up to 4 hr. and is easy to transport via fork lift 
Viper G80 590 100рѕі іп Gasoline 5.0 даі 45.16 in 23.5 in 29.75 іп 480 Ib. 39CC74 llet truck 
ViperD60 600 150рі Jin - Diesel 90gal 48іп 21іп 33in 80010. 390675 Or Pallet truck. 
Viper 080 800 100рѕі Фіп Diesel 9004  47in  24in  38in 80016. 39CC71 А А 
Viper AirCompressor/Generator | i 7 i à PowerFlex™ Air Compressor/Generator—Diesel-powered | 
400 100рѕі іп 5000/5200 Gasoline 5.0 да 42  33in 345in 685 0 4TZW4 | model provides air and AC power in one easily transportable unit. 
nuam Air Compressor/Generator - - д Includes a 12V cold weather protection kit. 
AE 40.0  150psi 3 in 7000 Diesel 12.0gal 47.6in 21in 33.4in 8031) 39CC70 . 
Air N Arc® Compressor/Generator/Welder/Battery Charge System Air N Arc? Compressor/Generator/Welder/Battery Charge 
ae 40.0 175 psi %in 7000 Gasoline 120gal 47in 21in 31in 7001 3ecces X System—Multifunction systems include a 12V cold weather 
МОМО 40.0 175psi %in 7000 Diesel 12004 47in 21in 33in 865lb 39073 protectionkit and:25-ft: Weld andboosticables. Battery 0081 
1656 cables are available on Grainger.com®. 
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PNEUMATICS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Air Compressors 


SPEEDAIRE ` ан» Ingersoll Rand 
Single-Stage Tank Mounted Air Compressors 


= 60-gal. vertical tank; SPEEDAIRE® 

30-gal. horizontal tank = Tanks have safety valve, pressure 
Required All-Season Select gauge, and manual tank drain 
Synthetic Lubricant 2YY83 = Thermally protected single-phase 
eliminates valve carboning; motors do not require a starter 
sold separately on page = Cycle On/Off while providing continuous 
2568. Required Stationary air with an 80/20 duty cycle 


Air Compressor Start-Up Kit INGERSOLL RAND® 
4М579 is sold separately on . Hardened steel crank shaft 
page 2568. with precision bearings 

= Splash lubrication 

= Continuous duty 

= Must be hardwired 


4ME98 4YW10 
Free Air 
Output Flow Rate & Overall Overall Overall Mfr. Item 
Power Max. Pressure Max. Pressure Phase Input Voltage Amps (F)NPT Outlet — Length Width Height Brand Model No. 
Horizontal 
2 hp 4.9 cfm 135 psi 1 120V AC, 240V AC 15.0/7.5 VA 40.62 in 21.62 in 38 in Speedaire 4B234 4B234 
3 hp 9.1 cfm 135 psi_ 3 _ 200 to 240V АС, 480V AC — 9.0-7.5/3.9- Vin 4060п 21.62п З38іп  Speedaire 48237 _48237__ 
Vertical 
2 hp 4.9 сіт 135 psi 1 120V AC, 240V AC 15.0/7.5 vin 26.25 in 19in 52in Speedaire 4B233 4B233 
зһ 9.1 cfm 135 psi 1 240V AC 15.7 Jain 23 in 25 in 66 in Speedaire 4ME96 4ME96 
P 10.3 cfm 135 psi 1 240VAC —— 147 [ДШ 20 in 23 in 66 in Ingersoll Rand 55313 4Ywo9 
14.2 сїт 140 psi 3 208 to 240V AC, 480V АС 13.4-13.2/6.6 yin 23 in 31 in 71 in Speedaire 4ME98 4ME98 
5 hp 14.2 сїт 140 psi 1 240V AC 21 Jin 23 in 31 in 71 in Speedaire 4ME97 4ME97 
15.5 cfm 135 psi 1 240V AC 21.5 Ye in 20 in 30 in 71 іп Ingersoll Rand 55515 4YW10 
SPEEDAIRE ` 
P ana A //// 
2-Stage Pressure-Lubricated 
Air Compressors 
= Low rpm for long service life Direct, positive displacement oil pump 
= Dual control lubricates all critical internal components. 
= Pressure switch set 140 Spin-on oil filter, oversized intake filter/ 
psi 0n/175 psi Off silencer, and totally enclosed belt guard. 
= Shipped with initial fill of 80/20 duty cycle. 100% duty cycle can 
specially blended oil be achieved with the use of Speedaire® 
= All compressors must be hardwired ^ Synthetic-Based Lubricant 1WG49, sold 
= Max. pressure: 175 psi separately on page 2568. 
Note: These units do not include motor starter. 
Motor Thermal Overall Overall Overall Item 
HP Tank Size (F)NPT Outlet Phase Input Voltage Amps Starter No. Unit Code Length Width Height No. 
Horizontal І An 
F 80 gal Фіп Single 208V AC 22 22.3/20.6 11W192 — 66 in 22.5 in 49 in AXAG4 
80 gal win Three 20810 240V AC, 480V AC 14/13.8/6.9 5PZX7 6GDX6/6GDX5 66 in 22.5 in 49 in 1WD82 
7h 80 gal Yin Single | 208VAC — 36/35 11W201 — 51 in 22.5 in 49 in AXAG6 
80 gal win Three 20810 240V AC, 480V АС 21.7/20/10 11V718 — 66.5 in 22.5 in 49 in 1WD86 
10 120 gal 34 in Three 200 to 208V AC 30.8 11W205 — 71.39 in 26 in 52.79 in 1WD87 
120 gal % in Three 240V AC, 480V AC 26.8/13.4 11W205 - 71.39 іп 26 in 52.79 in 1WD88 
^ 15 120 gal Min Three 240V AC, 480V AC 40.6/20.3 4DF23 — 71.39 in 26 in 52.79 in 1WD90 
Vertical 
5 80 gal win Single 208V AC 23.0/21.0 11W192 = 35 іп 27 in 75 in AXA63 
80 gal win Three 20810 240V AC, 480V AC 14/13.8/6.9 5PZX7 6GDX6/6GDX5 35 іп 27 in 75 in 1WD80 
7% 80 gal VA Singe —  208VAC — — 36/35 | 11М/201 — 35 in 27 in 75 in 4ХА65 
80 gal VA Three 20810 240V AC, 480V АС 21.7/20/10 11V718 — 35 in 27 in 75 in 1WD84 
SPEEDAIRE ` 
ee ПЛА 
2-Stage Duplex Air Compressors — 
= Low rpm for long service life 2 compressors or by operating both 
= Must be hardwired simultaneously. 100% duty cycle can 
a Fully enclosed belt guard be achieved with use of Speedaire® 
= Expected pump life: 15,000 hr. Synthetic-Based lubricant 1WG49, sold 
= Max. pressure: 175 psi separately on page 2568. 


Allow you to maximize energy efficiency ^ Note: Not for use with climate controlled systems. 
by automatically alternating between 


Free Air CFM Overall Overall Overall Item 

HP — TankSie Ө Max. Pressure — Phase Input Voltage е Amps _ Length — Width Height No. 
5 120 gal 32.8 1 |. 208 OV A 69 in 32 in 51 in М/С60 
_ 4120 gal 328 03 208 to 230V АС, 460V Al 8 69 in ЕЛІ ~ Stin  ЗӘМС6І 
7% 120 gal 49.0 1 2 20810 230V АС. | 628 — 69 in i 51in 35WC62 
120 gal 49.0 3 208 to 230V AC, 460V AC 39.6-35.8/18 69 in 51 in 35WC63 

10 200 gal 72.0 3 208 to 230V AC, 460V AC 54-48.8/244. 91 in 60 in 35WC64 
15 200 gal 100 3 208 to 230V AC, 82.2-74.4/37.2 91 in 60 in 35WC65 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. => 
Air Compressors Details on page A1. E 


32276313 42495 480V AC 12.2 


* Motor starter is. eee LMoetorslarterisrequired ______ 00000-- 


SPEEDAIRE ` 
АЕТ 
2-Stage Air Compressors 
35WC53 = Expected pump life: 15,000 hr., except where noted FULLY PACKAGED 


120 даі 1іп 4431in 30in 76in 2545К10-Р-460/3 16V895 


ан) Ingersoll Rand 
Type 30 2-Stage Air Compressors 
= Expected pump life: 15,000 hr. Input Tank (F)NPT Overall Overall Overall Mfr. Item 
= 100% continuous duty ШЕ ШЕН Amps Phase Size Outlet Length Width Height Model No. 
A Tank with manual drain and Horiz VAC 31 3 120g Ain 72m 29i — 52i  2545E10-V-200/3 ATN87 
; ; Н gal “іп in in in 0-V-200 
4 discharge isolation valve 10.0 240VAC 27 3 12004 іп 72in  29in  52in  2545E10-V-230/3 4МЈ04 
Айта » Must be hardwired 480/ АС 13.3 3 120ga| іп 72in  29in  52in  2545E10-V-460/3 4MJ05 
“Мах { ; 200VAC 48.3 3 1200а tin  72in  29in  52in 7100Е15-/-200/3 48778 * 
. pressure: 175 psi 15.0 240V AC | f | я 
| à ' 401 3 12004 lin 72in  29in 52іп  7100E15-V-230/3 48774 * 
Cast-iron compressors feature — AC 
totally enclosed belt guard and 20 173 3 60gal Yin 32i 30m 500 234015-/-200/3 41976 
IC ЛАША сштш шшш Ir 
wei P s0 zum rum E 
control. 10-HP vertical models ` ga п n Ш in шн 
: 240/ АС 153 3 80да іп 315in 20in  67in  2340N5-V-230/3 16V898 
have automatic Start/Stop control 460V AC /à 3 60gal Ип 32in 20m  69in 234015-У-460/2 161889 
and oil sight glass. 15-HP models 480VAC 6.17 3 80gal іп 37.12in 24in 68.5іп 2340N5-V-460/3 16V899 
- 200VAC 253 3 80gal Жіп 37in  28in  70in 2475М7.5-/-200/3 4M361 
паме dual control огалотаїс з rm 0—1 а Ию ш NR Ed 
E gal in .5 in in 70in 2 ЕЛДЕ 
Start/Stop or constant speed 480VAC 11 3 80gal Ain 365in 24іп  70in  2475N7.5-V-460/3 16V887 
operation and Low Oil Guard 200V AC 31 3 120ga din 3825in 32in 82 2545К10-У200/3 1МҒб4 
i : 10.0 240VAC 27 3 120ga іп 3825in 32in  82in  2545K10-V-230/3 1WF63 
Shutdown Switch 4295 480V AC 13.3 3 120ga| iin 3825in 32in  82in  2545K10-V-460/3 1М/Ғ65 
FULLY PACKAGED Fully Fackaged, Splash Lubricated 
orizontai 
Compressors include air-cooled оо 2005/8 bad 3 Io sein TUA ЛЕЛ ЛЕК Ицо 
+ i 2 gai 4 In у ІП Ё ІП ^ In ep, 
aftercooler to remove additional 460VAC d4 3 120ga %їп 70.43in 27.81in 49.93in 2545E10-P-460/3 16V893 
moisture, low oil protection switch 150 240V AC 371 3 120ga| Тіп 7043in 31.68in 57.06іп 7100E15-P-230/3 16V896 
to prevent pump from running dry, ve AC 186 2 120041 tin 7043in 31.68in 57.06in 7100E15-P-460/3 161897 
and electronic drain valve. 200VAC 144 3 80041 Min 38.12in 24іп  70.12in 2475М5-Р-200-3 ЗЕКОЗ 
so 240VAC 229 1 80qal_%in 38.12in 24in 70121 2475М5-Р-230-1 3FRU2 
0 —40VAC 12.5 3 80gal Жіп 38.12in 24іп  70.12in 2475N5-P-230/3 20Y778 
480V АС 6.25 3 80gal Эіп 38.12in 24іп  70.12in 2475N5-P-460/3 20Y779 
200V AC 211 3 80gal vim 3812 m 24in 70.1210 2475М7.5-Р-200/3 20YT80 
240VAC 320 1 80gal Эіп 38.12in 24in  70.12in 2475N7.5-P-230-1 3FRUA 
Mfr. Item 75 540VAC 22 3 80gal Ain 3631in 24in 70in  2475N7.5-P-230/3 16V890 
3FRU4 Model No. 480/ AC 9.18 3 80gal Эіп 36.31in 24in 70in  2475N7.5-P-460/3 16V891 
Low Oil Guard тоо 2407А0 244 —3 1200аГ Тіп 443lin 30in 7біп 2545К10-Р-230/3 160894 
) 3 
d 


= 100% duty cycle (with use of synthetic oil) The included air-cooled aftercooler can remove up 
» Must be hardwired to 60% of moisture from compressed air. The auto- 
= Max. pressure: 175 psi matic tank drain helps remove water from the tank 
Deliver higher pressure than 1-stage models with low before it gets carried into the air distribution system. 
RPM for long life. Feature a totally enclosed, safety- Vibration isolators help reduce operating noise and 
designed belt guard. All models include an oil sight vibrational stress on the tank. 
glass, pressure gauge, and pressure safety valve. 
FULLY 
BASE MODEL | PACKAGED 
Tank (F)NPT Overall Overall Overall Item Item 
HP Size Phase Input Voltage Amps Outlet Length Width Height No. No. 
35WC47 2-Stage Air Compressors, General Duty, 12,000 hr. Pump Life 
Vertical 
вопр 9001 1 230V AC 22 Жіп 35in 27іп 71in | 35WC82 * — 
: 80ga 3 208 to 230V AC 14.2-12.8 іп  35in 27in Тііп | 35WC83 * = 
2-Stage Air Compressors, Industrial Duty, 15,000 hr. Pump Life 
Horizontal - А _ _ _ _ 
вопр 9098 3  20810230VAC,460VAC 14212864 iin  63in 21in 46іп | 35WC41 35WC46 
"TP вода 1 208 to 230V AC 22 jin 63in 21in 46in | 35WC84 35WC44 
75hp 80gal 3  20810230VAC,460V AC 19.8-17.9/9 Жіп 63in 21іп  46in | 35WC49 35WC52 
10.0 hp 12004 3 208 to 230V AC, 460V AC 27244722 Ain 69in 25in 54іп | 35WC53 35WC55 
9р 12004] 3 _ 200V AC 28.1 34in 69in 25іп 54in | 35WC57 — 
15.0 hp 1209a| 3  208to 230V AC, 460V AC 41.1-37.2186 Ain  69in 25in 54in | 35WC54 35WC56 
"P 120ga 3 200V AC 42.8 йїп 69in 25іп 54іп | 35WC59 — 
Vertical 
5ою 9004 1 208 to 230V АС 22 йїп 35in 27in 71in | 35WC40 35WC43 
"P '80ga| 3  20810230VAC,460V AC 142-128/64 Жіп 35in 27іп 71in | 35WC42 35WC45 
75hp 909a 1 208 to 230V AC 314 йїп  35in 27in 71in | 35WC47 35WC50 
Э) 6004 3  20810230VAC,460V AC 1928-1700 Ain 35іп 27in 71in | 35WC48 35WC51 
10.0 hp 909a! 3 20810230УАС,460УА0 27-244122 Ain 52п 30in 60іп | 35WC67 — 
35WC55 d 90gal 3 208 ї0 230VAC, 460V АС 27-24.4/12.2 Win 52in 24іп  69in — 35WC68 


* NEMA 1 starter not included. 
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PNEUMATICS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Rotary Screw Compressors 


40JE79 40JE57 
Chicago | 
Pneumatic 
Rotary Screw Compressors 
20 to 50 HP models with dryer also include 1 coalescing filter. CPC, CPD, and CPBg Series—Designed with a low sound enclosure and 


feature whisper quiet operation, rapid single-panel maintenance, Wye-delta, 
reduced voltage start, and an electronic control unit that provides energy saving 
operation with intelligent shutdown. The 70 to 78 dB sound level allows indoor 
installation. Base mount. 

= Max. pressure: 125 psi 

= Ambient temp. 32°F to 104°F 

= Gear drive: 40, 50, and 100 HP; belt drive: 60 and 75 HP 


QRS Series—Designed for continuous-duty operation at full compressor output 
without affecting compressor life. The 61 to 74dB sound level allows indoor 
installation. 
= Max. pressure: 150 psi (5 to 7.5 HP, 10 HP with 60 gal. tank); 

125 psi (10 HP with 120 gal. tank, 15 to 30 HP) 
= Ambient temp.: 34°F to 104°F 


= Belt drive 
Note: See page 2567 for Maintenance Kits. 
Full Load Free Air CFM @ Overall Overall Overall Mfr. Item 
HP Phase Input Voltage Amps Max. Pressure Tank Size (F)NPT Outlet Length Depth Height Model No. 
QRS Series, Horizontal Tank 
5 1 230V AC 26.7 16.6 60 gal Vin 56 in 22 in 49.4 in QRS 5 HP 40JE21 
3 208 to 230V AC, 460V AC 18.4/15.8/7.9 16.6 60 gal Yin 56 in 22 in 49.4 in QRS 5 HP 40ЈЕ65 
751 230V AC 36 212 60 gal Yin 56 in 22 in 49.4 in QRS7.5HP 40/Е66 
кыа! 208 to 230V AC, 460V AC 21.5/19.5/9.9 21.2 60 gal Yin 56 in 22 in 49.4 in QRS7.5HP 40/Е80 
10-3 208 to 230V АС, 460V AC 25.26/22.84/11.42 39.6 132 gal Vin 76.8 in 28.3 in 57.8 in QRS 10 НР 40JE30 
3 208 to 230V AC, 460V AC 32.2/28/14 33 60 gal % in 59 in 25 in 54 in QRSM 10НР 40JE87 
15 3 208 to 230V AC, 460V А: 33.59/30.37/15.19 55.9 120 gal Yin 76.8 in 28.3 in 57.8 in QRSi15HP X 40JE48 
20 3 208 to 230V AC, 460V AC 58/52/26 76 120 gal Tin 71in 32 in 73in QRS20HP 40/Е76 
25 3 208 to 230V AC, 460V AC 70/62/31 92 120 gal Tin 71in 32 in T3 in QRS25HP 40/Е85 
30 3 208 to 230V AC, 460V AC 88/80/40 110 120 gal Tin 71in 32 in 73 in QRS 30 HP 40JE54 
QRS Series with Dryer, Horizontal Tank 
5 1 230V AC 26.7 16.6 60 gal Ye in 56 in 22 in 49.4 in QRS5HPD 40JE22 
3 208 to 230V AC, 460V AC 18.4/15.8/7.9 16.6 60 gal Yin 56 in 22 in 49.4 in QRS 5 HPD 40JE26 
751 230V AC 36 212 60 gal Yin 56 in 22 in 49.4 in QRS7.5HPD 40/Е67 
E 3 208 to 230V AC, 460V AC 21.5/19.5/9.9 21.2 60 gal Yin 96 in 22 in 49.4 in QRS 7.5 HPD 40ЈЕ90 
10 —3 208 to 230V АС, 460/АС 25.26/22.84/11.42 39.6 120 gal Yin 76.8 in 28.3 in 57.8 in QRS TOHPD  40JE58 
3 208 to 230V AC, 460V AC 32.2/28/14 33 60 gal 34 in 59 in 25 in 54 in QRSM 10 HPD 40/Е64 
I5. 3 208 to 230V AC, 460/АС 33.59/30.37/15.19 55.9 120 gal іп 76.8 іп 28.3 in 57.8 in QRS15HPD  40JE79 
20 3 208 to 230V AC, 460V AC 58/52/26 76 120 gal Tin 71in 32 in 73 іп QRS20HPD  40JE39 
25 3 208 to 230V AC, 460V AC 70/62/31 92 120 gal Tin 71in 32 in 73in QRS 25НРО 40JE28 
30 3 208 to 230V AC, 460V AC 88/80/40 110 132 gal Tin 71 in 32 in 73 in QRS 30 HPD 40JE75 
CPC, CPD & CPBg Series, Tankless 
40 3 240V AC, 480V AC 107/547 175.4 — 1 in 53.1 in 30.7 in 62.2 in СРВо 40НР 40JE81 
50 3 240V AC, 480V АС 107/547 204.5 — {in 53.1 in 30.7 in 62.2 in СЕВ 50 НР 40ЈЕ99 
60 —3 230V AC 179.6 261 — Tein 51 in 42 in 64 in CPC 60 40JE83 
3 460V AC 89.8 261 = Tin 5T in 42 in 64 in CPC 60 40JE74 
75 —3 230V AC 209.3 305 — 2 in 56 in 42 in 64 in CPD 75 40JE84 
3 460V AC 104.7 305 — 2 in 56 in 42 in 64 in CPD 75 40JE44 
100—3 230V AC 272.5 402 — 2 in 75.7 in 417 in 647 in CPD100G 40JE24 
3 460V AC 136.3 402 — 2 in 75.7 in 41.7 in 64.1 in СРО 1006 40JE53 
CPBg Series with Dryer, Tankless 
40 3 240V AC, 480V AC 107/54.7 175.4 — 1 in 72 in 30.7 in 62.2 in CPBg 40 HPD 40/Е72 
50 3 240V AC, 480V AC 107/547 204.5 — 1 in 53.1 in 30.7 in 62.2 in CPBg 50HPD 40/Е57 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. ги 
Rotary Screw Compressors Details on page A1. E 


dm Ingersoll Rand 
Rotary Screw Compressors 


Note: For Air Compressors over 50HP, go to Grainger.com® and search by "50HP Air Compressors." 


R-Series Premium Tank-Mount—Feature premium-efficiency IE3 motors, sequential cooling system, 
and a standard microprocessor controller. PTFE stainless steel braided oil hoses, O-ring face seals, and 
leak-free air ends. 69dB sound level. 

» Soft-starting star delta starters 


UP6-Series Tank-Mount—Reliable design with dual controls and high-efficiency IE2 motors. 65 to 
69dB sound level. 

= Dedicated voltage ODP motors 

» Full voltage starters 


R-Series and UP6-Series Total Air System —Integrated compressor and dryer systems provide 
clean, dry air. Each horizontal tank-mounted unit includes a rotary screw compressor, refrigerated air 
dryer, moisture separator, coalescing and particulate filtration, receiver tank, and controls. 

53RU34 


Input Full Load Мах. Tank (F)NPT Overall Overall Overall Mfr. Item 
HP Voltage Phase Amps Pressure Size Outlet Length Depth Height Model No. 
R-Series Premium Tank-Mount 
230V AC 1 32.0 125 рѕі 80gal 34in 38in 27іп  47in R4I-A125/80-230-1 40AY68 
5.0 200/ AC 3 18.7 125psi 8004 Жіп 38in 27in 47in R4I-A125/80-200-3 40AY74 
hp _ 230V AC 3 17.0 125psi 8004 Жіп 38in 27in 47in R4I-A125/80-230-3 40AY58 
460V AC 3 9.0 125psi 80gal Жіп 38in 27in 47in R4I-A125/80-460-3 40AY84 
230V AC jl 44.0 125psi 80gal 34in  38in 27іп  47in R5.51-A125/80-230-1 40AY83 
7.5 200V АС 3 26.6 125 рѕі 800414 34in  38in 27іп  47in R5.51-A125/80-200-3 40AY72 
hp  230V AC 3 24.0 125psi 800! іп  38in 27in  47in R5.51-A125/80-230-3 40AY55 
460V AC 3 12.0 125psi 800! іп  38in 27іп  47in R5.51-A125/80-460-3 40AY79 
10.0 460V AC 3 16.0 125psi 80gal Жіп 38in 27in 47in R7.51-A125/80-460-3 40AY69 
hp 230V AC 3 32.0 125psi 80gal 34in 38in 27in  47in R7.51-A125/80-230-3 40AY75 
208V AC 3 34.7 125 рѕі 80gal 34in  38in 27іп  47in R7.51-A125/80-200-3 40AY81 
15.0 230V AC 3 46.0 125 psi 120gal Ип  38in  27in  47in R11l-A125/120-230-3 — 40AY67 
hb 460V AC 3 24.0 125psi 120gal “іп  38in  27in  47in В11І-А125/120-460-3 40АҮ86 
208V AC 3 51.2 125 psi 12004 34in 38in 27in 4Тіп В11І-А125/120-200-5  40AY90 
40.0 230V AC 3 122.0 125 psi — 1%in 77in 42in  61in RS30i-A125/230 53RU34 
hp 460V AC 3 61.0 125 psi — 1%in 77in 42in  61in RS30i-A125/460 53RU35 
575V AC 3 49.0 125 psi — hin 77in 42in бііп RS30i-A125/575 53RU36 
50.0 230V AC 3 139.0 125 psi —  1h^in 77in 42іп бііп RS37i-A125/230 53RU40 
hp 460V AC 3 70.0 125 psi —  1h^in 77in 42іп бііп RS37i-A125/460 53RU41 
575V AC 3 56.0 125 psi —  1h^in 77in 42іп бііп RS37i-A125/575 53RU42 
UP6-Series Tank-Mount 
230V AC 1 23.5 125 рѕі 80gal %in  71in 29in 57іп UP6-5-125/80-230-1 6WA78 
5.0 200/ AC 3 15.4 125psi 8004 Жіп 71in 29in 57іп UP6-5-125/80-200-3 6WA80 
hp _ 230V AC 3 13.5 125psi 80gal %in  71in 29in 57іп UP6-5-125/80-230-3 6WA79 
460V AC 3 6.7 125psi 80gal Жіп  71in 29in  57in UP6-5-125/80-460-3 6WA81 
230V AC 1 34.1 125 рѕі 800! Жіп  71in  29in 563in UP6-7.5-125/80-230-1 4RU64 
7.5 200V АС 3 22 125 рѕі 80gal %in  71in  29in 56.3in  UP6-/.5-125/80-200-3 — 4RU65 
hp 230/ АС 3 19.6 125psi 80gal Жіп  71in 29іп 563in  UP6-7.5-125/80-230-3 4RU66 
460V AC 3 9.8 125psi 80gal іп  71in  29in 56.3in (/Р6-7.5-125/80-460-3 — 4RU67 
100 200V AC 3 30.3 125psi 800! іп  71in 29іп  57in UP6-10-125/80-200-3 4RU68 
hb 240V AC 3 26.4 125 рѕі 800! Ип  71in 29іп 57іп UP6-10-125/80-230-3 — 6WA82 
480V AC 3 13.2 125 psi 8004 %in  71in 29in 57іп UP6-10-125/80-460-3 4RU69 
15.0 200V AC 3 43.1 125psi 120gal Жіп  75in 29in  61in UP6-15C-125/120-200-3 4RU70 
hp 230V AC 3 37.4 125 psi 120gal 34in  75in 29in  61in UP6-15C-125/120-230-3  6WA83 
40AY71 460VAC 3 187 125рві 120gal Жіп  75in 29іп  61in UP6-15C-125/120-460-3 — 4RUT1 
R-Series Tank-Mount Total Air System (Premium Compressor with Dryer and Filtration Package) 
230V AC 1 39.0 135 рѕі 80gal ysin 68in  28in  68in  R4l-A135-TAS/80-230-1  40AY62 
5.0 230/ AC 3 24.0 135psi 800! %in  68in 28in  68in R4l-A135-TAS/80-230-3 40АҮТ8 
hp 460/ AC 3 12.0 135 psi 80gal %in  68in 28in 68in ВАІ-А135-ТА5/80-460-3 — 40AY82 
208V AC 3 25.8 135psi 800! Жіп 68in 28in  68in R4l-A135-TAS/80-200-3 40АҮ89 
230V AC 1 50.0 135 psi 80gal sin  68in 28in  68in  R5.5l-A135-TAS/80-230-1 40AY59 
7.5 208/ AC 3 33.8 135psi 800! %in  68in  28in 68in  R5.5l-A135-TAS/80-200-3 40AY64 
hp _ 230V AC 3 31.0 135psi 800! yin  68in  28in  68in  R5.5l-A135-TAS/80-230-3 40AY76 
460V AC 3 15.0 135psi 80gal %in 68in  28in  68in  R5.5l-A135-TAS/80-460-3 40AY88 
100 230/ АС 3 38.0 135psi 800! Жіп  68in  28in  68in  R7.5l-A135-TAS/80-230-3 40AY57 
hb 208V AC 3 41.8 135psi 80gal Әіп  68in  28in  68in  R7.5l-A135-TAS/80-200-3 40AY63 
460V AC 3 19.0 135psi 800! %in  68in  28in  68in  R7.5l-A135-TAS/80-460-3 40AY80 
150 208V AC 3 58.3 135psi 120gal %in  72in  28in  72in R11I-A135-TAS/120-200-3 40AY54 
hp 230V AC 3 53.0 135 psi 120gal іп  72in 28in  72in R11l-A135-TAS/120-230-3 40AY66 
460V AC 3 26.0 135 рѕі 120gal “іп  72in  28in  72in R11l-A135-TAS/120-460-3 40AY71 
40.0 230V AC 3 128.0 118 psi —  1h^in 77in 42in бііп В5301-А118 TAS/230 —— 53RU37 
ho 460V AC 3 64.0 118 psi — 1%in 77in 42in бііп В5301-А118 TAS/460 — 53RU38 
575V AC 3 52.0 118 psi — hin 77in 42in  61in В5301-А118 TAS/575  53RU39 
50.0 230V AC 3 146.0 125 psi — 1%in 77in 42in  61in RS37i-A125 TAS/230 — 53RU43 
hp 460V AC 3 73.0 125 psi —  1h^in 77in 42іп бііп RS37i-A125 ТА5/460 — 53RU44 
575V AC 3 59.0 125 psi —  1h^in 77in 42іп бііп RS37i-A125 TAS/575 53RU45 


UP6-Series Tank-Mount Total Air System (Compressor with Dryer & Filtration Package) 


230VAC — 1 23.5 150psi 80gal Жіп  71in 29in  57in (/Р6-5ТА5-150/80-230-1 — 1ZPR3 

5.0 200VAC 3 15.4 150psi 800! %in  71in  29in  57in  UP6-5TAS-150/80-200-3 17РВ4 
hp 230VAC 3 13.2 150 рѕі 80gal Жіп  71in  29in  57in  UP6-5TAS-150/80-230-3  1ZPR5 
460VAC 3 6.7 150 рѕі 80gal “іп  71in  29in  57in ^ UP6-5TAS-150/80-460-3 — 1ZPR6 
230VAC — 1 34.1 150 psi 800! Жіп  71in  29in 57іп  UP6-7.5TAS-150/80-230-1 12РВ7 

75 200VAC 3 22 150psi 80gal Жіп  71in 29in 57іп (/Р6-7.5ТА5-150/80-200-3 1ZPR8 
hp 230VAC 3 19.6 150 psi 80gal “іп  71in  29in  57in  UP6-7.5TAS-150/80-230-3 1ZPR9 
460VAC 3 9.8 150 рѕі 80gal Жіп  71in  29in  57in  UP6-7.5TAS-150/80-460-3 1ZPT1 

100 200VAC 3 27.5 145psi 80gal Жіп  71in  29in  57in  UP6-10TAS-150/80-200-3 17РТ2 
hp —230V AC 3 26 145psi 80gal Жіп  71in  29in 57іп  UP6-10TAS-150/80-230-3 12РТЗ 
460VAC 3 13.2 150psi 80gal Жіп  71in 29in  67in  UP6TAS-10-150/80-460-3  1ZPT4 

150 200VAC 3 43.1 150psi 120gal 34in  75in  29in  61in UP6-15CTAS-150/120-200-3 12РТ5 
1ZPT7 hp —230V AC 3 374 150psi 120gal Жіп  75in  29in  61in UP6-15CTAS-150/120-230-3 1ZPT6 
460VAC 3 18.7 150psi 12004 Жіп  75in  29in  61in UP6-15CTAS-150/120-460-3 12РТ7 
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PNEUMATICS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Rotary Screw Maintenance Kits 


GD окота (Ф) Freuatic 


Rotary Screw Maintenance Kits and Accessories 


Additional maintenance kits and accessories CHICAGO PNEUMATIC 
available on Grainger.com®. 


Compressor Oil—Reference owner's manual : 221556 
INGERSOLL RAND® and select oil based on service interval. a 
А Li —, =| - 
Ultra Coolant—Provides 8000 hr. or 2 yr. of ч Оо ien АННЕ T 
operation, extending maintenance intervals. j E 
Reference owner's manual to determine Maintenance Kits—Provide the required filters, E 
proper coolant type. fluids, and parts to help optimize your compres- joo 
sor's performance and enhance equipment 
longevity. Compressor oil not included. 
Container Item Item 
Item Size Series Brand No. Item For Use With Brand No. 
Air Compressor Penetrants and Lubricants Compressor Air Filter Elements 
.32 gal — Ingersoll Rand 5HYKO 5 to 15 hp UP6-Series Units: 1ZPR3, 1ZPR4, 1ZPR5, 1ZPR6, 
5.28 gal — Ingersoll Rand 5HYK1 1ZPR7, 1ZPR8, 1ZPR9, 1ZPT1, 1ZPT2, 12PT3, 1ZPT4, 
Compressor 1.32 gal Screwguard Rotair Chicago Pneumatic 40JE27 12РТ5, 1ZPT6, 1ZPT7, 3UB84, 40AY54, 40AY55, 40AY57, 
Oil 1.32 gal Screwguard Rotair Plus Chicago Pneumatic 40JE94 40AY58, 40AY59, 40AY62, 40AY63, 40AY64, 40AY66, 40AY67, Ingersoll 
5.28 gal Screwguard Rotair Chicago Pneumatic 40JE91 40AY68, 40AY69, 40AY71, 40AY72, 40AY74, 40AY75, 0815: 40AY60 
5.28 gal Screwguard Rotair Plus Chicago Pneumatic 40JE45 40AY76, 40AY78, 40AY79, 40AY80, 40AY81, 40AY82, 
Filter 40AY83, 40AY84, 40AY86, 40AY88, 40AY89, 40AY90, 
. Item Element 4RU64, 4RU65, 4RU66, 4RU67, 4RU68, 4RU69, 4RU7O, 
For Use With Brand No. 4RU71, 6WA78, 6WA79, 6//А80, 6//А81, 6WA82, 6WA83 
V-Belts SINE 15 to 50 hp UP6-Series Units: 1NPK9, 1NPL1, 1NPL2, 1NPL3, 
5 and 7.5 hp R-Series Units: 40AY55, 40AY58, 40AY59, 1NPL4, 1NPL5, 12РТ2, 12РТ3, 12РТ4, 3HGC3, 3HGC4, 3HGC5, | i 
40AY62, 40AY64, 40AY68, 40AY72, 40AY74, 40AY76, 40AY78, Ingersoll Rand 40AY73 зносе, 3HGC7, 3HGC8, 3HGC9, 3HGD1, 3HGD2, 3HGD3, ngersoll  47K03 
40AY79, 40AY82, 40AY83, 40AY84, 40AY88, 40AY89, 467608 3HGD4, 3HGD5, 30884, 30885, 3UB86, 3UB87, 3UB88, 3uB89, Fand 
5 and 7.5 hp UP6-Series Units: 1ZPR3, 1ZPR4, 4RU68, 4RU69, 6//А82, 53RU34, 53RU35, 53RU40, 53RU41 
1ZPR5, 1ZPR6, 1ZPR7, 1ZPR8, 1ZPR9, 1ZPT1, ngersoll Rand 6WA85 Parts 
6WAT8, 6WA79, 6//А80, 6WA81 г Ingersoll 
7.5 hp UP6-Series Units: 1ZPR7, 1ZPRB, TZPRO, eren "mm Inlet Filter = Rang 2СЕМВ 
12РТ1, 48064, 48065, 48066, 48067 5 to 15 hp R- and UP6-Series Units: 1ZPR3, 1ZPR4, 1ZPR5, 
10 hp R-Series Units: 40AY57, 40AY63, ngersoll Rand 40AY87 1ZPR6, 1ZPR7, 1ZPR8, 1ZPR9, 1ZPT1, 1ZPT2, 1ZPT3, 
40AY69, 40AY75, 40AY80, 40AY81 1ZPT4, 12РТ5, 1ZPT6, 1ZPT7, 3UB84, 48064, 4RU65, 
10 hp UP6-Series Units: 12РТ2, 1ZPT3, ngersoll Rand AVE88 4RU66, 4RU67, 4RU68, 4RU69, 4RU70, 4RU71, 6WA78, Ingersoll 
48068, 48069, 6WA82 6WA79, 6WA80, 6WA81, 6//А82, 6//А83, 40AY54, 40AY55, 0815: 47199 
15 hp R-Series Units: 40AY54, 40AY66, naersoll Rand 40AY70 40AY57, 40AY58, 40AY59, 40AY62, 40AY63, 40AY64, 40AY66, 
40AY67, 40AY71, 40AY86, 40AY90 Replacement 40AY67, 40AY68, 40AY69, 40AY71, 40AY72, 40AY74, 40AY75, 
15 HP UP6-Series Units: 1ZPT5, 1ZPT6, ngersoll Rand AVE89 il Filter 40AY76, 40AY78, 40AY79, 40AY80, 40AY81, 40AY82, 
1ZPT7, 4RU70, 4RU71, 6WA83 40AY83, 40AY84, 40AY86, 40AY88, 40AY89, 40AY90 
25 and 30 hp UP6-Series Units: 3HGC6, 3HGD1, 15 to 50 hp UP6-Series Units: TNPK9, 1NPL1, TNPL2, TNPL3, 
3HGD2, 3HGD4, 3HGD5, 3HGC7, 3HGC8, ngersoll Rand AVE87 1NPLA, 1NPL5, 12РТ2, 12РТ3, 12РТ4, 3HGC3, 3HGC4, 3HGC5, Ingersoll 
3HGC9, 3UB86, 3UB87, 3UB88, 309880 | 3HGC6, 3HGC7, 3HGC8, 3HGC9, 3HGD1, 3HGD2, 3HGD3, даг AVE86 
Ingersoll Rand 25 HP (150 psi) and 30 HP (200 psi) ngersoll Rand 6WABG 3HGD4, 3HGD5, 3UB84, 3UB85, 3UB86, 3UB87, 3UB88, 3UB89, 
UP6-Series Rotary Screw Air Compressors 4RU68, 4RU69, 6WA82 , 53RU34, 53RU35, 53RU40, 53RU41 
Item Compatible Grainger Part No. Includes Brand Model No. ltem No. 
Air Compressor Separator Kits 
12РАЗ, 1ZPR4, 1ZPR5, 1ZPR6, 1ZPR7, 1ZPR8, 1ZPR9, 17РТ1, 1ZPT2, 1ZPT3, 17РТ4, 12РТ5, 
1ZPT6, 1ZPT7, 3UB84, 40AY54, 40AY55, 40AY57, 40AY58, 40AY59, 40AY62, 40AY63, 40AY64, 
40AY66, 40AY67, 40AY68, 40AY69, 40AY71, 40AY72, 40AY74, 40AY75, 40AY76, 40AY78, 40AY79, Element, O-Ring ngersoll Rand 24121212  4VE84 
Air/Oil 40AY80, 40AY81, 40AY82, 40AY83, 40AY84, 40AY86, 40AY88, 40AY89, 40AY90, 48064, 4RU65, 
Separator 4RU66, 48067, 4RU68, 4RU69, 4RU70, 4RU71, 6WA78, 6//А79, 6WAB0, 6WA81, 6//А82, 6WA83 
1NPK9, 1NPLT, 1NPL2, 1NPL3, TNPL4, TNPL5, 17РТ2, 17РТ3, 1ZPT4, 3HGC3, 3HGC4, 3HGC5, 
3HGC6, 3HGC7, 3HGC8, 3HGC9, 3HGD1, 3HGD2, 3HGD3, 3HGD4, 3HGD5, 3UB84, 3UB85, Element, O-Ring ngersoll Rand 54749247 АМЕВ5 


3UB86, 3UB87, 3UB88, 3UB89, 4RU68, 48069, 53RU34, 53RU35, 53RU40, 53RU41, 6//А82 
Maintenance and Replacement Part Kits 


40AY54, 40AY55, 40АҮ57, 40AY58, 40AY59, 40AY62, 40AY63, 40AY64, 40AY66, 40AY67, (1) Air Filter Element, (1) Oil 
40AY68, 40AY69, 40AY71, 40AY72, 40AY74, 40AY75, 40AY76, 40AY78, 40AY79, Filter Element, (1) Pre-Filter ngersoll Rand 47518611001 40AY56 
40AY80, 40AY81, 40АҮ82, 40AY83, 40AY84, 40AY86, 40АҮ88, 40AY89, 40AY90 Pad, (1) Separator Element 
Air Compressor 40AY54, 40AY55, 40AY57, 40AY58, 40AY59, 40AY62, 40AY63, 404Ү64, 40AY66, 40AYO67, (1) Air Filter Element, (1) Oil 
A fenes Kit 40AY68, 40AY69, 40AY71, 40AY72, 40AY74, 40AY75, 40AY76, 40AY78, 40AY79, Filter Element, (1) Pre-Filter ngersoll Rand 47518595001 40AY61 
40AY80, 40AY81, 40AY82, 40AY83, 40AY84, 40AY86, 40AY88, 40AY89, 40AY90 Pad, (1) Separator Element 


40AY54, 40AY55, 40AY57, 40AY58, 40AY59, 40AY62, 40AY63, 40AY64, 40AY66, 40AY67, 1) Coolant Filter, (1) 


40AY68, 40AY69, 40AY71, 40AY72, 40AY74, 40AY75, 40AY76, 40AY78, 40AY79, Ultra Coolant 1 Liter ngersoll Rand 47518591001 40AY85 
40AY80, 40AY81, 40AY82, 40AY83, 40AY84, 40AY86, 404Ү88, 40AY89, 404Ү90 
Air Compressor 40AY54, 40AY55, 40AY57, 40AY58, 404Ү59, 40AY62, 40AY63, 40AY64, 40AY66, 40AY67, 
Maintenance 40AY68, 40AY69, 40AY71, 40AY72, 40AY74, 40AY75, 40AY76, 40AY78, 40AY79, Filter and Gasket, Oil ngersoll Rand 47518608001 40AY65 
Kit 40AY80, 40AY81, 40AY82, 40AY83, 40AY84, 40AY86, 40AY88, 40AY89, 40AY90 


1L Ultra Coolant, Air Filter 
А " Element, Coalescing Filter 3EMG6, 
Maintenance Kit 1ZPT2, 1ZPT3, 1ZPT5, 12РТ6, 1ZPT7, 4RU68, 4RU69, 4RU70, 4RU71, 6WA82, 6WA83 Filter 3EMG1, Filter 4 Pack, Oil ngersoll Rand 23360910 5НҮЛ 
Filter, Separator Cartridge 
4RU64, 4RU65, 4RU66, 4RU67, 4RU68, 48069, 4RU70, 4RUT1, 1L Coolant, Air Filter, Element 


6WA78, 6//А79, 6WA80, 6//А81, 6//А82, 6//А83 Separator, Filter Panel, Oil Filter ngersoll Rand 23352149 — SHYJ3 
(1) Air Filter Element, (1) Coolant Filter 
3HGC3, знеся. 305, знасе, знест, зносе 3Н809, знерт. SHGD?, Element, (1) Filter Pad, (1) Separator Ingersoll Rand 38462750 5НҮМ 


Element, (1) Ultra Coolant 5 Liters 

Maintenance Kit 2 Separator Cartridges, 5 Lt. 
1NPK9, 1NPL1, 1NPL2, 1NPL3, 1NPL4, 1NPL5, 53RU34, 53RU35, 53RU40, 53RU41 Oil, Air Filter Element, Coolant ngersoll Rand 38462776 5НҮЈ5 

(Ultra Coolant) А P 
Filter, Package Pre-filter 
(1) Air Filter Element, (1) Filter 

Element F711G, (1) Filter Element 
12РВЗ, 1ZPR4, 1ZPR5, 1ZPR6, 1ZPR7, 1ZPR8, 1ZPT1 F71IH, (1) Filter Panel, (1) Oil Filter ngersoll Rand 23360928 — 5HYJ6 
Element, (1) Separator Element, 

(1) Ultra Coolant 1 Liter 


12РВЗ, 1ZPR4, 1ZPR5, 1ZPR6, 1ZPR7, 1ZPR8, 1ZPR9, 12РТ1, 1ZPT2, 12РТ3, 
1ZPT4, 12РТ5, 1ZPT6, 1ZPT7, 4RU64, 4RU65, 48066, 4RUG7, 48068, 48/69, 1L Oil, Coolant Filter ngersoll Rand 23352131  SHYJ8 
4RU70, 4RU71, 6WA78, 6WA79, 6WA80, 6//А81, 6//А82, 6WAB3 


Start-up Kit 1NPK9, iNPL1, 1NPL2, 1NPL3, 1NPL4, 1NPL5, 3HGC3, 3HGC4, 3HGC5, 3Н66, 

3HGC7, 3HGC8, 3HGC9, 3HGD1, 3HGD2, 3HGD3, 3HGD4, 3HGD5, 3UB85, 5 Lt. Oil, Coolant Filter ngersoll Ran 38462743  5HYJ9 
3UB86, 30887, 3UB88, 3UB89, 53RU34, 53RU35, 53RU40, 53RU41 
40JE21, 40JE22, 40JE26, 40JE65, 40ЈЕ66, 40JE67, 40JE80, 40JE90 Am ter, Element, Oi Filter Chicago Pneumatic 1312100549 40JE25 
ir Filter Element, oalescing " | 

40JE28, 40JE39, 40JE54, 40JE75, 40JE76, 40JE85 Filter Element, O-Ring, О ог Chicago Pneumatic 2200902715 40JE36 
| 40JE21, 40JE22, 40JE26, 40JE65, 40JE66, 40JE67, 40JE80, 40JE90 ra Chicago Pneumatic 2200902301 40JE41 
Ar compressor 40JE28, 40JE39, 40JE54, 40JE75, 40JE76, 40JE85 Air Filter Element, O-Ring, Oil Filter Chicago Pneumatic 6229030400 40ЈЕ43 


Air Filter Element, Àir Oil 


40JE28, 40JE39, 40JE76, 40JE85 СИ Бетеп. Ар Chicago Pneumatic 2200902354 40ЈЕ55 
40JE30, 402548, 40JE58, 40JE79 — Air Filter Element, Oil Filter Chicago Pneumatic 2200902356 40JE63 
40ЈЕ54, 40JE75 Air Filter Element, Air Oil Separator, Chicago Pneumatic 2200902714 40JE96 


Inlet Panel Filter Mat, O-Rings, Oil Filter 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. a 
Lubricants, Start-Up Kits & Pumps Details on page A1. E 


1WG49 SPEED, 7A. /РЕ a ан» Ingersoll Rand 
ЛД . 
an Ingersoll Rand Air Compressor 
Start-Up Kits 


Lubricants Electric Motor Kits—include 
Synthetic Based—tdeal for high- | All Season Select lubricant, 


n : ppt Includ Mfr. Model Item No. 
and low-temperature applications. | 2 inlet air filters, and product Fere Mater S ner E UTER GI 
Allow Speedaire reciprocatin data sheet. ir Filter Element, eason Select 
p p 0 n Lubricant, Product Data Sheet, Safety Documentation 97338099 47К07 
compressors to operate at 100% | Gasoline Engine Kits. — (2) Inlet Air Filters, 2 qt Lubricant, Product Data Sheet — 20100251 57167 
continuous duty. Lubricant, Two Inlet Air Filters and Product Data Sheet 32305880 4М579 
Include All Season Select Lubricant, Two Inlet Air Filters and Product Data Sheet 32205806  4M580 
i __ i i ir fi Lubricant, Two Inlet Air Filters and Product Data Sheet 32305906 4М581 
| Item Specialty Blend Nondetergent lubricant and inlet air filters Gasoline Engine Kits 
ш in No. industrial oil has rust and oxida- for the compressor pump, in Air Filter and Oil Filter, Lubricant and Inlet 
ynthetic Base Ton imi hE i iti ' Air Filters for the Compressor Pump in 97339501 57197 
lat  Speedare 1WG49 tion inhibitors specially formulated addition to the manufacturer's Addition to the Manufacturers Engine Oil 
TL Ingersoll Rand 2YY83 — for reciprocating compressors. engine oil, air filter, and oil filter — (4) Lubricant, Air Filter and Oil Filter, Inlet Air Filters 32305872  AKR55 
Specialty Blend Reduces carbon buildup when appropriate. for the Compressor Pump, Manufacturer Engine Oil 
144 Speedaire  1WG50 d ` (2) Inlet Air Filters, Lubricant, Product Data Sheet 22235337 2М066 
г 3 
Mobil 2= Jenny 
Renewable Lubricants Bio-SynXtra of refrigerants except sulfur dioxide. More sizes available on 
Food Grade, Air Compressor— Grainger.com. 


Biosynthetic oil is zinc-free. Provides 
superior antifoam, antirust, and demulsi- 
bility properties. Recommended for use 
in rotary, reciprocating, and centrifugal 


Renewable Lubricants Bio-SynXtra Food Grade, 
Refrigeration Compressor—Compatible with СО, ammonia, 
and R12 refrigerant systems. 


FOOD GRADE COMPRESSOR OIL 


compressors. т - 
For use in portable and stationary rotary vane and screw 
REFRIGERATION COMPRESSOR oiL compressors, single-stage, 2-stage, and multistage recipro- 
иви ашан Highly biis naphthenic base oil is cating compressors. 36N465 features antifoam, antirust, and 
А А suitable for reciprocating compressors demulsibility properties. All items are biodegradable. 
Lubricants for Air and (cylinders and bearings) using many types 
1 1 $АЕ 180 
Refrigeration Compressors 2. А Viscosity Viscosity Viscosity Viscosity Viscosity Flash Mfr. Item 
Renewable Lubricants—21A504 and = CUBE OI Size Grade — Grade — Index 8100: 8400 Point Brand Model No. 
21A505 are a biobased/synthetic formula oem tat 30 100 100 11.6cSt 104.6 cSt 264°C Mobil 123001 47Е21 
that can replace hydrocarbon oil-based Rarus® 427 Тоа 30 100100 11.651 104.6 cSt 264°C Mobil 101016 4F978 
compressor fluids. Ultimate biodegradable. iat 30 — 200  10.5cSt 54с04 247°C Renewable Lubricants 84201 36М465 
å 0 4 Bio-Air", (АС-30) 1да 30 68 200 _105сї  54cSt 247 °С Renewable Lubricants 84203 21А504 
Ultimate Blue—100% synthetic, nonde- 5 ga 30 68 200  10.5cSt 54cSt 247°C Renewable Lubricants 84204  21A505 
tergent oil features ashless antiwear 1qt 30 100 136  13.63cSt 100.48 cSt 507 ^F Jenny Ultimate Blue 105-1209 34LR48 
additives plus rust and oxidation inhibitors. | z REAL 30 100 136 13.63 cSt 100.48 cSt 507 °Е Jenny Ultimate Blue 610-1366 34LR49 
SYNTHETIC AIR COMPRESSOR OIL Ultimate Blue {ga 30 100 136 13.63 cSt 100.48 cSt 507°F Jenny Ultimate Blue 105-1210 34LR50 
А | ae р gt з 100 136 13.63 cSt 100.48 cSt 507°F Jenny Ultimate Blue 610-1367 34LR51 
Highly resistant to oxidation and deposit synthetic Air саа ee 
formation in small portable and stationary Rarus® 824 5 ga 10 32 127 5.5051 29.5091 244°C Mobil 100537 4ZF39 
reciprocating compressors. More sizes Rarus® 827 5 gal 30 100 66 10.12 cSt 107.5 cSt 270°C Mobil 104820 6Ү783 
available on Grainger.com. Bio sata 5 ga 30 68 68 11051 66с51 245°C Renewable Lubricants 87954 21А498 
2 А Rotary Screw Compressor Oil 
Mobil Rarus 800 Series—Recommended SeH arus" 32 5 ga 10 32 123 56 ost 30.6 ost 204 Е Mobil 121987  49JM31 
i i ; HC Rarus" 68 5 ga 20 68 129 9.751 65.3 с51 192° Mobil 122000 49ЈМ32 
for single and multistage air compressors Т FEET oii 
(not for breathing air applications). This Gargoyle® Arctic" 300 — 5 ga 20 156 68 — 68cSt 200*C Mobil 104837 4ZF41 
oil is very effecitve for continuous high 2. 5 да 30 68 156 11651 67с51 242°C Renewable Lubricants 87854 21А496 
temperature operation with discharge som pum Oil z " н 
Bio-SynXtra" Comp/ 1 qt = 68 156 11064. б7с 260 °С Renewable Lubricants 87851 36М461 
temperatures up to 200. Refrigerant FG Tga = 68 156 711047 67cSt 260°C Renewable Lubricants 87853 36N462 
Bio-SynXtra" FG 1at — 68 159 {i cSt 66с54 245 °С Renewable Lubricants 87951 36М463 
Compressor 1 да — 68 159 {i cSt 66 сї 245 °С Renewable Lubricants 87953 36М464 


SPEEDAIRE ` 


ИД 


Single-Stage Replacement 


Air Compressor Pumps 


Designed to cycle On/Off while providing continuous air with a 65/35 duty 
cycle. Pumps feature cast-iron construction and splash lubrication. Does not 
include flywheel; flywheels are available on Grainger.com. 


Free Air 
CFM @ Max. Sheave Size NPT Bore Stroke No.of Пет 
HP Pressure Pump RPM @1725 RPM Outlet Dia. Length Cylinders Мо. 


php, 13,16,19 eee UD win 29in 1%in — 1 — 40KH94 
40KH92 жа 690, 860, — in. біп, 
42, 3037,49 Xin 234m 2іп 


1000 52%in 2WGX6 


2 
h 
zd ng 49,79 690.1020 4in5?Yein Жіп 234im Zin 2 2WGX7 
4hp,5hp 11.0, 16.5 730, 1,010 6in.8 ?&in Yin 234in 2in 4 40KH92 


Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


2WGX7 


2568 GRAINGER. 


nn 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Air Compressor Pumps 


H eco 
Y2- to 7/;-НР Air Compressor Pumps ROLAIR 
Rugged pumps feature cast iron/aluminum construction, stainless steel reed valves, 
splash lubrication, and CCW rotation facing flywheel. Avg. pump life: 10,000 hr. 
Sheave Size Flywheel Groove Groove Mfr. Item 
HP Pump RPM © 1725 RPM f Oil Cap. МРТ Outlet Dia. Section — Quantity Model No. 
Single Stage 
hp, shp 700,1,000 4%42in,5 Mein 6floz win 10 % in A 1 PMPTiK3GR — 36VJ17 
Түр, 172 ћр 850,1100 5%4іп,6 жіп 12102 win 10 % in A 1 PMPTiK8GR ^ 36VJ18 
T%hp,shp 900,1400 54%4іп,81%6іп 17102 win 10 % in A 1 PMP12MK103GR 31LA90 
T%hp, З ћр 1,000, 1,200 636in,79&in ^ 34floz win itin A 1 PMP12K17GR 350765 31LA90 
2hp,4hp 900,1,400 6 біп, 9 іп ^ 30floz win 12 іп А 1 РМР12МК11368 311491 
m hp 800 Тіп 47 fl oz Si in 15 in A 2 PMP12K35GR 36/19 
-Stage 
5hp.7Yehp 1,000, 1,200 8 in, 11 %in 45 fl oz iin 15 in B 1 PMP22BK119GR 31192 
5 hp.7 Ye hp 1,000, 1,200 75v&in, 101% іп — 47 fl oz Min 15 іп А 2 PMP22K30GR 350766 36VJ19 
1 Sheave sizes are 0.D. to provide proper pump speed with 1725 rpm motor. 
" SPEEDAIRE ` 
4- to 30-HP 2-Stage Air Compressor Pumps енеді ДІ 


» Cast-iron construction 
» Stainless steel 

valves for long life 
» Max. pressure: 175 psi 
= Oil level sight glass 


Splash Lubricated—Designed to cycle On/Off while providing continuous air with 
an 80/20-duty cycle. Rated for heavy-duty commercial use in new or replacement 
applications. Pumps come with large-capacity oil reservoir with sight gauge. 37411 
includes unloader and pilot valves that allow constant speed operation or dual 
control. Recommended oil is 4ZF21, sold separately on page 2568. 


Pressure Lubricated—Oil pump provides lubricant to all critical areas. Spin-on 
filter for continuous oil filtration. 


Free Air CFM @ Sheave Size Flywheel Groove Groove Item 
HP Max. Pressure Pump RPM © 1725 ВРМҰ Oil Сар. Dia. Section — Quantity No. 
Splash Lubricated Lubricated 
4 hp, 5 hp 12.0, 14.4 1,190, 1,310 105% in, 12 2%a in 16027 16 “іп A/B 1 40KH93 
Splash Lubricated 
5 hp 17.1 700 6 іп 64 floz 16 іп — — 57404 
5 hp, 7 Ve hp 17.3/23.5 734, 990 7 in, 9 34 in 64floz 16 “іп В 2 1WD21 
7%hp 25.1 1,020 9 196 іп 641102 160 іп — — 5Е566 
Splash Lubricated Lubricated 
10 hp 34.2 700 б in tgal 16 “in = = 57405 
Splash Lubricated 
10 hp, 15 hp 34.8/49.0 740, 1,045 8 іп, 11 36 in 1 gal 19in B 2 1WD22 
15 hp 51 1,020 11 in {igal 19 %in = = 4B248 
20 һр, 25 hp, 30hp 76.7/90.1/101.0 655, 770, 890 8%іп,9 %іп,11%іп 1.58 gal 22іп В 3 37411 
Pressure Lubricated 
5 hp, 7 % hp 17.3/23.5 760, 1,035 7 VÀ in, 9 3A in 641102 16 ^in В 2 1WD23 
10 hp, 15 hp 34.8/49.0 740, 1,045 8 іп, 11% in 1 gal 19in B 2 1WD24 
{ Sheave sizes are 0.D. to provide proper pump speed with 1725 rpm motor. 
3- to 15-HP 2-Stage Air Compressor Pumps CHAMPION 


Designed for heavy-duty industrial applications. Die-cast 
aluminum cylinders with cast-iron sleeves for greater 
efficiency, cooling, and service life. Balanced, fan-type 
flywheels provide airflow for cooling pump. Rotation CCW 
facing flywheel. Splash-lubricated models feature cast 
iron head, cylinders, and crank shaft with stainless steel 
Swedish valves for rugged durability and long life. 


Intercoolers efficiently dissipate heat. Include unloader 
and pilot valve for constant speed operation. Centrifugal 
unloader provides efficient pressure release for loadless 
starting. 


Note: To determine motor pulley size: Compressor pulley x compressor 
rpm + motor rpm = motor pulley size. 


Sheave Flywheel Groove Groove Mfr. Item 
Lubrication Type HP Pump RPM МРТ Outlet Size* Oil Cap. Dia. Section Quantity — Model No. 

Pumps for Start/Stop Operation 
Splash Lubricated 3 hp, 5 hp 440, 734 Yin 4 Yain, 7in  64floz 16 Yin B 2 R2-30A-P01 37180 
Splash Lubricated 7 V» hp, 10 hp 575, 740 Жіп  65*8in 8Vsin 64floz 19 іп В 2 R2-30A-P02 37182 
Pumps for Constant or Dual Control Operation 
Splash Lubricated 3 hp, 5 hp 440, 710 Эд in 4iAin7in 64102 16 “іп B 2 R2-30A-PO3 37181 
Splash Lubricated 7 V hp, 10 hp 575, 740 Yin  6%in, 8 іп 64floz 19 in B 2 R2-30A-P05 37183 
Pressure Lubricated 15 hp 110 1in 9% in 64 fl oz 22in B 3 R2-30A-P22 37410 


* Sheave sizes аге 0.D. to provide proper pump speed with 1725 rpm motor. 


3- to 15-HP Single- and 2-Stage 


Air Compressor Pumps 
TYPE 30 


dam Ingersoll Rand 


SINGLE-STAGE 


Durable, cast-iron cylinders, heads, and frame are 
designed for continuous operation with the use 

of Ingersoll Rand All Season Select Lubricant and 
extends pump life. Overhung crankshaft is preci- 
Sion balanced to run smoothly and quietly. 1-pc. 
connecting rod. Cylinders can be removed for easy 
repair and service. Pumps are splash lubricated. 


Durable, cast-iron cylinders, heads, and frame are designed 
for continuous-duty operation with the use of Ingersoll Rand All 
Season Select Lubricant. 


2-STAGE 


Splash-lubricated pump includes cast-iron cylinders and crank- 
shaft. Stainless steel valves are for rugged durability and long life. 


Free Air CFM @ Motor NPT Flywheel Groove Groove Mfr. Item 
ту Ша Мах. Pressure Pump RPM RPM Outlet Sheave Size 9 1725 RPM — Oil Cap. Dia. _ Section Quantity Model No. 
е 
и 5 һр 14.0 1,575 — hin 6 14 in 28 floz 13 іп А 1 2340 Д4КАЗТ 
5р, 7 72 һр 16.8/240 1,040, 1,500 3450 in 5 %e in, 8 1916 in 41102 13 іп А 1 2475 48800 
715һр,10һр 26.2/35.0 825, 1,050 1750 %in 5%іп,8944іп,117%4іп 740102 17 99 in В 1 2545  4M392 
10 һр, 15hp 36.6/50.0 800, 1,100 1750 Tin 8 29а in, 11 2364 in 80floz 1771 B 2 7100 48766 
Single-Stage 
3 hp 10.3 1,200 — іп 4.20 16.9 fl oz 12 іп A 1 SS3Bare 1WF72 
5 hp 16.3 1,000 — Yin 4 in 40floz 14 ^in A 1 555 Bare 1WF74 
2-Stage 
5 hp 16.5 1,500 — hin 5 5s in 40.64floz 14 1⁄2 in A 1 155 Bare TWF86 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. =S 
Air Tanks Details on page A1. 
SPEEDAIRE ` 
ГПД 


2TWC1 


2TWC1—Formed, 1-pc. steel 
strap feet for maximum stabil- 
ity. 74" апа %" NPT ports. 


32Z409—Includes semipneumatic 10" x 194" 
wheels; 1⁄4", 3", and %2" NPT openings; and 
sturdy, 2-pc. pump/motor platforms. 


Air-Carry Tanks 


= Max. working pressure: 125 psi 
= 3-ft. hose with adapter 


= 


SPELUAME ` = 0 to 160 psi pressure gauge 
= Brass manifold with shutoff 
Air Tanks and safety valves 
NONCODE AIR TANKS ASME CODE AIR TANKS Use for inflating or in combination with 2TWC2 
recoil hose and air gun, sold separately. 
Air guns on page 2516. 


Note: These tanks do not have ASME certification. Before ordering, check local and state 
code requirements. 


2TWC4—One 1" port, one 1⁄4" GAS ENGINE AIR COMPRESSOR TANKS Tank L H ^ Кет 
port, and one 1⁄4" drain port ранец | ЕЛЕ Nir-Carry Tanks —.. (gal) _ _(in.) (in.) Tank Dia. (in.) No. 
22 : а replacement tank tor Air Carry Tank 19; 19 ч 
- 2 4 y Тап 5 gal _ 7 1%; іп 11 95 in 9 zu in — 2TWC2 
1 Tie we Speedaire? Compressors 4B220 and 4B241. -Portable Air Tank 11 —Portable Аг тапк “Tiga 277m hn Tin — SES _ 24 in 1435 in i ЗЕОЈ9 
апт ade pn р ` Includes one 1⁄2" NPT, one 1⁄4" NPT, and one 
9 may 5e required. 14" NPT drain ports. Tank has two 10" x 134" 
Note: Noncode tanks do not semipneumatic wheels. 
have ASME certification. Before 
ordering, check local and state code 1VW39—ASME replacement tank for 41619 
requirements. Speedaire? Compressors 4WL38 and 5F564. 
Includes three 1⁄2" NPT, two М" NPT, and one 
А в" NPT drain ports. 
Working Мах. 
апу ác Motor (in) (in) (in) hat ) PE. Item SPELÜUAME ` 
al.) TankType (psi HP in. in. in.) Dia. (in.) Gauge No. 
oncode Air Tanks 
; g im: Dog 135 1 e ERN in ун! in Pec in iE ga His] Stationary/Portable ASME Code Tanks 
iss aae AK ані ГЕ! NEC SD 136a s2ymog | Includes two 72" NPT ports, 2 inspection ports, drain valve, and ASME 
E Code Air Tanks safety valve. 
E gal Horizontal 144 3 33 біп 15%in 18%in  14in 12ga 32409 2 
Gas Engine Air Compressor Tanks (dal) қ ати ) (n) ) (h. E А “ба a ld 
20 даі Н tal 150 5% 33 i 15i 18i 14i 12 1VW38 a ressure (psi in in. ІП la. (In. auge 0 
20 gal Horizonta ШЕ Ш E шшен (et ште es МЫ, on trs таны Sate Wes 
30 -30gal Horzonia 200 — T9 39980 n На 23m Би Па Away | ш 185. пип Bam Bam dmn за mku Horizontal 200 13 39%іп 18in  23in 16in  10ga  1VW39 20 A 144 31%in 12%in 18%in 14іп 15ga 4ТКІ0 
Stationary ASME Ж иы жә 0 
Code Air Tanks 5 
» Max. working pressure: 200 psi 5 = Di S аба) 
Meet city and state requirements for most commer- 1 € "i Ж 
cial and industrial installations. Models with top plate | 4 Ғад 
accept new ог replacement compressor and motor ELA = =н 
assemblies. 52359 can be operated with gas engine e ге Е Г 
to 5 HP max. Foot pads on 60-, 80-, апа 120-gal. иели с: кш 44, БӨЛІС вс.лз 
horizontal units. г" г" N — i 
OVERALL LENGTH n | Іт ' E IUE ц «1 і | 
SHELL zu | 8 d J ) 
„== | Hue == == 
А | үс 9 K^, p -K 
"CIE Е ЕК ds "aw npr] | |, 
ур X A a E Saa ІН 
T ІҢ 1 ot | 
А. 2 Lu p B. C. D. fH 
Tank Dimensions Openings NPT 
Capacity Dia. th) an rt C D г) ) (in H J L ) oí А R Item 
in in in. n. ih in. in. in. in. in. in. in. in.) N (in. in.) P(in.) R (in. in. No. 
Verona aks vifi Yo Plate - ASI Eu stamp "e id stan Sta a i nmi | іні l NL елі А ініні Co 
16іп 41.1in 217in 3f. ? in 245in 8. От 3.3 іп 24in 0.6in 240in 134in 1.8іп 19іп 1.8іп % % = 1% 1% 57359 * 
А a 20in 48іп 27.6in 35.8in 29.0in 9.3in 3.0in 46in O6in 280in 18.0іп 20in 14їп 2.0in % % — 2 2 57360 * 
80 20in  63in 274in 50.8in 340in 120in 28in 4.6іп 0.6in 400in 180in 29in 25in 2.9in % % -- 2 2 52361 ^" 
A 120  24in 684in 31.9in 543in 34.0іп 12.0in 3.0in 49in O.6in 420in 180in 29in 7.3in 29in % їй — 2 2 52362 f 
Vertical Tanks with Тор Plate - ASME U Dn ASME UM Stamp | 
B 30 16 2in 315in 245in 8.0in 30in 18in 06і 17.0in — 50п  —  5.0in 38 ЕД ЕД 1% 15 52363 * 
B 60 20i in E] 2in 35.8in 29.0in 9.3in 23in 2.8in O6in 240in — 4.біп -- 4.0 in ЕЛ ЕЛ ЕЛ 2 2 52364 * 
В 80 24 in 516in 333in 280in 10.0in 26in 2.5in O.6in 270in — 3.0 in — 3.0 in 36 ЕЛ ЕЛ 2 2 52365 * 
Tank Dimensions Openings NPT 
y Coi) (mj тке) (и) (n) (m) (m) (m) (m) (4) (4) (т) (ғ) (т) (m) (m) (m) (m) Wo 
in ell (in. in in. in. in. in. in. in. in. in. in. in. (in. (іп) (їп) (іп. 0. 
Verc Tasks wit hop ra ЕТУ н _ pa ш Я ms Ж zT 
— 5m. тр 5in  25in 11іп 215in -- 32in 17іп — 0.5 in — (075іп 1% = ЕЛ 1» vA 17226 
k B 2l п = e in 35.8 in 3in 12.5in 26 in —  425in 24in — 0.5 in —  0./Біп 2 — ЕЛ 2 И 1TZZ7 
C — 495in 333in  45in 14in  27in — 40in 27іп — 0.5 in — — (0.75in 2 1 2 a 1YAC4 
Vertical Tanks without” Top Plate - x Approved ( = A S CEN 
C 240 30 in 8.5 | Ш 0.2 іп 4in 17.6in  — 744in 748in 30іп = = = 2in 2 — % 2 = 6CJL3 
C 400 36іп 50 0.2 іп 8in  17.6in 38.6in 60.6іп 816in 36in - — — 2in 2 8 1% 2 Y 6CJL4 
zum Tanks without RETE Plate - ASME v Stamp И 
30 .46 in 275in  2in 1344in 24in — — (5іп 15in п 0.75in 3HDR1 
0 60 ТІ in 46. ЕН i A. 05 in — 325in 411in 18іп  28in — — 0.5 in 2in 3^ in {in 3HDR2 
D 80 20in 61.75 іп 2565in  — 4475in 41tin 18in 40іп = — 05in Zin Тіп 5in 3HDR3 
D 120 24in  67.5in 30.52in — 48.25іп 442in 18іп 42іп -- —  075in 2і 1%in 15іп 3HDR4 


* Opening has 34"-reducer plug. 1 Opening has 1"-reducer plug. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Oil/Water Separators & Filter Accessories 


SPEEDAIRE ` 
АД 
17225 
Small Air Receivers/Surge Tanks 
= Max. working pressure: 175 psi Designed for point-of-use air storage. 
» Plugs included in all openings Stationary, steel horizontal tanks are excel- 
= Multiple openings and NPT thread sizes lent for providing compressed air to short, — 
= Black powder-coated finish peak-demand applications. 59 F 
Tank [idu ое "t P i 
Capacity Dia. HT А С E J Нет 
(gal.) (in.) (m) (n) fin.) (im) (in.) (m) Ain.) (n) ry n rn С (ш) No. _ 3 pte Rss 
2 19in 8in 4in 55in 4in Тіп 35in 2in 1TZY6. i 
3 m 25in 8in 4in 85in 7in 11іп 35in 2іп 0. 117Ү7. 6 
6 10іп 20in 12in біп бі  4in 12іп 65in 2in 1TZY8 ' 
10  12in245in 14in 7.25in біп 625in 12in 65in 2in ШАГЫ 4 K LX 
15  12in 34in 14in Тіл 10in Tiin 12in G5in 2in 17222 F 3/6" ! 
20  14in325in 16in 10in 6.25in 8.25in 16in 8.5іп 2in 0.56in 0.5in 0.75in 1.5in 2іп 11773 Lag | gt mm 
30  16in37.5in 18іп 10in 8.75 іп 10.75 іп 16in 10.5іп 2in 0.56in 0.5 in 0.75іп 1.5 in 2in 11775 L 


i А ТӘР его! TIT 
Oil/Water Separators domme unter ФВ) ingersott Rand 


Designed to separate emulsified compressor water and oil condensates using no 
electricity. Modules prevent contamination of upstream coalescing and carbon filters, 
extending downstream air line filter life. 


Absorption 
Max. Air Max. Condensate Module 
Compressor Air Flow Inlet Volume L w H Mfr. Item 
HP (scfm) МРТ (in.) (gal. — (in.) (іп) (їп.) Brand Model No. 
Oil/WaterSeparators | | 28 BE Т кесте i ӘЛЕК es 
oe 43 (12,014  — 1Зіп 10in 33in Domnick Hunter ES2100 ^ 4HCZ1 4HCZ1 
hp 60 E M 2gal 11 %in11 %in27 vein Ingersoll Rand PSG-7 2KMP6 
25 hp 124 (1)172,(1)1/4 16gal 1Тіп 14іп 32in Domnick Hunter ES2150 ^ 4HCZ2 For Use With Mfr. Mfr. Пет 
40 hp 175 % 5gal 28%їп19%#їп30%1їп Ingersoll Rand —PSG-15 — 2KMP7 Мое! Number Model Мо. Item 
шы 191  (1)1/2(1)/4 20gal  18in 14in 32іп Потпіск Hunter Е52200 АНС23 Replacement Separator Modules Description Рог Use With No. 
60 hp 268 (1)1/2,(3)1/4 33gal  32in 20іп 47іп DomnickHunter ES2300 4Н074 PSG-7 AM-7 2КМР8 Replacement Bags & Filters 
75 hp 390 % 12gal 34іп 21in 39in Ingersoll Rand Р56-20 110221 PSG-15 АМ-15 2KMP8 Са роп Ba 4HCZ1 10! . AHCZ1to5 ^ 5KCL3 | 
120 hp 535  (1)/2(3)1/4 49gal 22іп 27in 47in Domnick Hunter ES2400 4Н075 | PS6-60 AM-60 110225: 9 KCL 
240 hp 1,062 (1)1/2,(3)1/4 94gal  39in 28in 61іп Domnick Hunter Е52500 4HCZ6 | PSG-90 АМ-90 110226 Vent Filter = 5KCL5 
480 hp 3,590  (1)1/2(3)1/4 128gal 40іп 40іп 61іп DomnickHunter Е52600 4HCZ7 PSG-30 AM-30 11U224 = 5КС16 
SPEEDAIRE ` 
ААО ПД 


Heavy-Duty Drip 
Leg with Automatic 
Float Drain 


Attaches to vertical leg of air system 
to collect moisture and automatically 
evacuate liquids using integral float 
drain. Valve opens when system is 
unpressurized, allowing gravity drain- 
age. 6.61"H x 2.36"W. 


Max. Pressure Max. Item 
NPT (in. psi) Temp. (°F) No. 
Yin 250 psi 175 °F AM 


20CL92 20CL95 


ГІШ Intech Industries, Inc. 
ForUse Пет 


Oil Absorbing Oil/Water Separators Description With Мо. 


Replacement Elements 


2-stage absorption bags attract and hold oil like a magnet. They reduce First Stage apse! 
condensate oil content to <10 ppm so that water can pass safely to the 20CL93 200196 , devices, LLC 
ran az: 
Max. Air Max. Condensate Absorption Second Stage Cable-Operated Drain Valve 
Compressor Air Flow Inlet Module L wW H Mfr. Item Polypropylene 200193 206197 Тр А 
HP (ит) МРТ (іп.) Volume (gal.) (їп) (п) (in) Model Мо. pag 0P ene 20cL94 20CM0i - Features brass body and stem, nitrile O-ring, and 
Lll Separators » - ——————— 20CL95 20CM04 | 5-ft. long vinyl-covered steel cable. Max. pressure: 
p ga in in in SD- E ird Stage i 1 o 

30hp 125 % "agi 19i iiim i7in СТ15 20099 оороо 700195 20098 200 psi. Max. temp.: 200*F. 

50hp 250 % i'Wegal 23іп 12in 18їп СТ-250 200194 Bag yco! 200194 20CM02 Mfr. Item 
~ 150hp 600 A 4 gal 29in 1біп 20in СТ-600  20CL95 20CL95 20СМ05 Inlet Port — Hex H Model No. 
* Disposable; no replacement bags needed. У" NPT Ae" 1.06: DP25-1A060 60913 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. [== 
Valves Details on page A1. 


SPEEDAIRE* 
Poll /// 
External Auto Drain 


= No power required 

= Automatically opens to discharge condensate 

Aluminum construction with durable epoxy powder-coated finish and corrosion-resistant 
internal coating. Override feature allows manual operation. 6.25"H x 4.25"W. 


Max. Drain Rate Pipe Drain Operating Item 
Pressure @ 100 PSI Size Outlet Dia. Temp. Range No. 
230 psi 1.0 gpm Ye іп NPT Yin 33° to 155°F 4GNN1 


53CE41 шашы 


SPEEDAIRE ` С, DynaQuip 


рая Controls. 


Timer-Operated Electronic Drain Valves 


= Open and close automatically, based upon easy-to-adjust timer settings. 


53RG49 
Motorized Ball Valves—For use when contaminants and large particles may 
plug or hold open other drain valves. 


13X530 


Pipe Adjustable Max. Operating Mfr. Item 
Size Voltage Drain Rate Drain Cycle Purge Time Pressure Temp. Range Brand Model No. 
Industrial Standard Solenoid Valves 
34 in NPT 100-120V 0.75 gpm 0.5 sec to 45 min 0.5 sec to 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 13X522 13X522 
208-240V 0.75 gpm 0.5secto45min 0.5 sec to 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 13X523 13X523 
100-120V 2.55 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 secto 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 13X524 13X524 
YA in NPT 208-240V 2.55 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 secto 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 13X525 13X525 
115V 4.0 gpm 1 min to 60 min 1 sec to 30 sec 250 psi 35° to 165°F Speedaire 53DN43 53DN43 
% in NPT 100-120V 4.33 gpm 0.5 secto 45 min — 0.5 sec to 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 13X526 13X526 
208-240V 4.33 gpm 0.5secto45min 0.5 sec to 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 13X527 13X527 
115V 1.0 gpm 0.5 min to 45 min 1 sec to 10 sec 300 psi 35° to 165°F Speedaire 53CE41 53CE41 
115V 1.6 gpm 0.5 min to 45 min 1 sec to 10 sec 300 psi 35° to 165°F Speedaire 53CE42 53CE42 
100-120V 4.53 gpm 0.5 тіп to 45 min 0.5 sec to 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 13X528 13X528 
115 V 4.0 gpm 0.5 min to 45 min 1 secto 10 sec 300 psi 35° to 165°F Speedaire 53DN44 53DN44 
115V 4.0 gpm 1 min to 60 min 1 sec to 30 sec 250 psi 35° to 165°F Speedaire 53CE43 53CE43 
34 in NPT 208-240V 4.53 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 sec to 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 13X529 13X529 
100-120V 15.5 gpm 0.5secto45 min 0.5 sec to 10 sec 300 psi 14° to 140°F Speedaire 13X530 13X530 1 
208-240V 15.5 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 sec to 10 sec 300 psi 14° to 140°F Speedaire 13X531 13X531 1 
100-120V 16.5 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 sec to 10 sec 300 psi 14° to 140°F Speedaire 13X532 13X532 1 
208-240V 16.5 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 sec to 10 sec 300 psi 14° to 140°F Speedaire 13X533 13X533 t 
100-120V 17.5 gpm 0.5 secto 45 min — 0.5 sec to 10 sec 300 psi 14° to 140°F Speedaire 13X534 13X534 1 
208-240V 17.5 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 sec to 10 sec 300 psi 14° to 140°F Speedaire 13X535 13X535 1 
Industrial Standard Solenoid Valves with Digital Timer 
3A in NPT 115V 38 gpm 0.5 тіп їо 99 hr 0.5 sec to 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 53RG49 53RG49 
115 V 75 gpm 0.5 min to 99 hr 0.5 sec to 10 sec 125 psi 14° to 140°F Speedaire 53RG50 53RG50 
34 in NPT 115V 38 gpm 0.5 тіп їо 99 hr 0.5 sec to 10 sec 250 psi 14° to 140°F Speedaire 53RG51 53RG51 
115 V 75 gpm 0.5minto99hr 0.5 sec to 10 sec 725 psi 14° to 140°F Speedaire 53RG52 53RG52 
Combi Solenoid Valves with Integrated Unibody Strainer 
14 in NPT Inlet x 115V 1.2 gpm 0.5 sec to 45 min 0.5 sec to 10 sec 300 psi 35° to 95°F Speedaire 38XT31 38XT31 
34 in NPT Outlet 230 V 1.2 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 secto 10 sec 300 psi 35° to 95°F Speedaire 38XR70 38XR70 
115V 4.0 gpm 1 min to 60 min 1 sec to 30 sec 250 psi 35° to 165°F Speedaire 53CE44 53CE44 
High-Pressure Solenoid Valves 
115 У 0.75 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 sec to 10 sec 125 psi 14° to 140°F Speedaire 13X536 13X536 
y4 in NPT 230 V 0.75 gpm 0.5 sec to 45 min 0.5 sec to 10 sec 125 psi 14° to 140°F Speedaire 13X537 13X537 
115 V 1.0 gpm 0.5secto45min 0.5 sec to 10 sec 1,500 psi 35° to 95°F Speedaire 38XR85 38XR85 
230 V 1.0 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 sec to 10 sec 1,500 psi 35° to 95°F Speedaire 38XR45 38XR45 
115V 0.75 gpm 0.5secto45min 0.5 sec to 10 sec 725 psi 14° to 140°F Speedaire 13X538 13X538 1 
Yo in NPT 230 V 0.75 gpm 0.5secto45min 0.5 sec to 10 sec 725 psi 40° to 176°F Speedaire 12F742 12F742 1 
115 V 7.0 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 sec to 10 sec 1,500 psi 35° to 95°F Speedaire 38XT39 38XT39 
230 V 1.0 gpm 0.5 secto 45 min 0.5 sec to 10 sec 1,500 psi 35° to 95°F Speedaire 38XR65 38XR65 
Motorized Ball Valves 
VA іп МРТ 115V 6.0 gpm 0.5 secto 120 min — 1 secto 30 sec 250 psi 35° to 95°F Speedaire 38ХТ52 38XT52 
¥% in NPT 115 V 3.1 gal/cycle 1 min to 14 days 1 Sec 200 psi 35° to 165°F DynaQuip Controls AD2A ^ 36ND56 
115V 8.0 gpm 0.5 sec їо 120 min 1 secto 30 sec 250 psi 35° to 95°F Speedaire 38XR94 38XR94 
34 in NPT 115V 6.0 gal/cycle 1 min to 14 days 1 Sec 200 psi 35° to 165°F DynaQuip Controls AD2A 34 36ND57 
115V 9.0 gpm 0.5 sec to 120 min 1 secto 30 sec 250 psi 35° to 95°F Speedaire 38XT09 38XT09 
4 in NPT 115V 7.7 gal/cycle 1 min to 14 days 7 sec 200 psi 35° to 165°F DynaQuip Controls AD2A 1 36ND58 
115V 10.0 gpm 0.5 secto 120 min — 1 secto 30 sec 250 psi 35° to 95°F Speedaire 38XR71 38XR71 
1% in NPT 115 V 24.0 gpm 0.5 sec to 120 min — 1 secto 30 sec 250 psi 35° to 95°F Speedaire 38XT22 38XT22 
Т Includes filter ball valve and self-cleaning strainer. 
2572 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ 


PNEUMATICS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Valves 


control 


devcesuc WILKERSON 


Pneumatic-Operated Drain Valves 


Automatically drain harmful condensate — DRAIN-ALL 
from compressed air systems. 22PT26 allows greater throughput of 


CONTROL DEVICES solid debris. 22PT27 is ideal for use in 


. . . old intercoolers/aftercoolers, receiver 
WaterHog—Innovative design without ^ tanks, and piping where debris, rust, 


1" passages to help ensure clog-free and scale are commonly found. 


operation. 
_ WILKERSON 
ipie: Тего “2 For use with compressors up to 100 49T493 22PT26 
raln—rielps powers through conden- нр Override feature on 57617 allows 22617 
sate build-up and has auto-adjust ; 
н : manual operation. 
without any type of manual input. Ideal 
for compressor applications up to 25HP. 
Pipe Max. Operating Mfr. Item 
Description Size Drain Outlet Dia. — Pressure Min. Pressure Temp. Range H w D Model No. 
Control Devices 
WaterHog Condensate Trap Y2 in NPT Yin 200 psi 40 psi 33° to 170°F 7 in 8 іп 9 іп LH50-0LAAA 497493 
E mE Condensate Drain 36 in NPT 36 in 200 psi 40 psi 33? to 170?F 7.2 іп 4 in 4in EH38-0LAAA 53YE67 
rain- 
Condensate Handler Yo in МРТ Yin 170 psi 40 psi 33° to 170°F 11 in 9% in 10 ^ in DH50-0LAAA 22РТ26 
Pressure Handler Ye in NPT Y» in 300 psi 40 psi 33° to 170°F itin gin 10 % in PH50-OMAAA _ 36134 
ii Handler Y in NPT Yin 170 psi 40 psi 33° to 170°F 11 in 9 іп 10 in RH50-0LAAA 22РТ27 
ilkerson 
Automatic Drain Valve Y in NPT Yin 200 psi 20 psi 32? to 150°F 7 in З Vie in 3in XB3-04-M00B 57617 
Automatic Drain Valve Ve in NPT Ve in 200 psi 20 psi 32° to 150°F 8 V^ in 4% in 43A in X01-04-M00 52620 
SPEEDAIRE ` 
Д 


Zero Air Loss Drain Valves 


Can discharge condensate without the loss and waste of compressed air. Electronic models have a 
sensor to open and close the valve, while float drains use a float mechanism to operate the valve. 
Valves with 90 to 260V are compatible with 115V and 230V. 


Operating 
Compressor Max. No. of Temp. (°F) Item 
Inlet/Outlet Performance _ Pressure  Inlets Voltage Min./Max. H Ww D No. 
Electronic Level-Sensor-Operated 13X520 
7 [35 in NPT 247 сіт 230 psi 2 90 to 260V AC 36 to 180 6in Зіп 5%in _ 13X517 
177 cfm 230 psi 2 90 to 260V AC 36 to 180 біп 2%in 534in 13Х516 
34 | Vo in NPT 530 сїт 230 psi 2 90 to 260V AC 36 to 180 Тіп 2 іп 6 oin 13X518 
530 сіт 725 рві 2 90 to 260V AC 36 to 180 Tin 2%in6 Yin 13X519 
1.766 cfm 230 psi 2 90 to 260V AC 36 to 180 Tin Зіп 7in 13Х520 
ГУ in NPT 5,298 cfm 230 psi 3 90 to 260V AC 36 to 180 Bin 4%ein8 “іп 13X521 
Pipe Drain Max. Operating Item 
Size Outlet Dia. Pressure Temp. Range Min. Pressure H М D No. 
Float Operated Drain for Lubricated Compressours 
36 in 44 psi 32° to 125°F 12 psi 6.6 in 3.6 in 14 in 38XT70 
Yo in NPT 35 in 144 psi 32°to 125°F 44 psi 6.6 in 3.6 in 7.4 in 38XT28 
36 in 232 psi 32° to 125°F 145 psi 6.6 in 3.6 in 3.3 in 38XT20 
Win 44 psi 32? to 125°F 12 psi 5.1 in 5.5 in 3.3 in 38XT65 
34 in NPT Yin 144psi — 32° їо 125°F 44 psi 5.1in 55in 33in 38XT41 
Bin 232psi — 32° 10 12596 145 psi 5.1 in 5.5 in 33 in 38XT35 38XT70 
ISCONRADER 
Air Safety Valves faves — 
= Brass body valves have silicone seals 
= Stainless steel body valves have Viton seals 
An even larger assortment of air safety valves is available on Grainger.com?. 
Stainless Steel Body Brass Body 
Ya" МЇРТ Inlet 32" MNPT Inlet 34" МЇРТ Inlet 12" MNPT Inlet 34" MNPT Inlet 1" MNPT Inlet 14" МЇРТ Inlet 
Rated CFM Rated CFM Rated CFM Rated CFM Rated CFM Rated CFM Rated CFM 
Preset @ Set Item @ Set Item @ Set Item @ Set Item @ Set Item @ Set Item Q Set Item 
Setting (psi) Pressure No. Pressure No. Pressure No. Pressure No. Pressure No. Pressure No. Pressure No. 
50 psi 51 cfm 15X862 108 сїт 15X876 233 cfm 15X887 233 cfm 15X910 233 сїт 15X898 497 cfm 15X922 — — 


60 psi 59 cfm 15X863 125 сіт 15X877 270 cfm 15X888 270 cfm 15X911 270 сїт 15X899 575 cfm 15X923 _— = 

75 psi 71 сїт 15X864 150 cfm 15X878 325 cfm 15X889 325 cfm 15X912 325 cfm 15X901 693 cfm 15X924 693 cfm 15X934 
100 psi 92 cfm 15X865 193 cfm 15X879 417 cfm 15X890 417 cfm 15X913 417 cfm 15X902 889 cfm 15X925 889 cfm 15X935 
125 psi 112 сіт 15X866 235 cfm 15X880 509 cfm 15X891 509 cfm 15X914 509 cfm 15X903 | 1,085 cfm 15Х926 | 1,085cfm 15X936 
150 psi 132 сіт 15X867 278 сіт 15X881 601 cfm 15X892 601 cfm 15X915 601 cfm 15X904 1,281 cfm 15X927 | 1,281 cfm 15Х937 
175 psi 153 cfm 15X868 321 cfm 15X882 694 cfm 15X893 694 cfm 15X916 694 cfm 15X905 | 1,477 cfm 15X928 | 1,477 cfm 15X938 
200 psi 173 cfm 15X869 363 cfm 15X883 786 cfm 15X894 786 cfm 15X917 786 cfm 15X906 | 1,674cfm 15Х929 | 1,6/4cím 15Х939 
225 psi 194 cfm 15X870 406 cfm 15X884 878 cfm 15X895 878 cfm 15X918 878 cfm 15X907 | 1,870cfm 15X930 | 1,870 cfm 15X940 
250 psi 214 cfm 15X871 449 cfm 15X885 970 cfm 15X896 970 cfm 15X919 970 cfm 15X908 | 2,066 cfm 15X931 | 2,066 cfm 15Х941 
275 psi 234 cfm 15X872 — — — — 1,062 сіт 15Х920 — — 2,262 сіт 15Х032 | 2,262 сіт 15Х942 
300psi | 255 сіт 15X873 | 534 сіт 15X886 | 1,154 сіт 15X897 | 1,154 сіп 15X921 | 1,154 сіт 15X909 | 2.458cím 15X933 | 2,458 сіт 15X943 
325 psi 275 cfm 15X874 = = -- — — — — — — — — — 

350 psi 295 сіп 15Х875 - - - - - - - - - — — — 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. [= 
Valves Details on page А1. 
Ee sl nif ouiet i. ) ы Model M 
levices, LLC . 
Adjustable Noncode Pressure Relief Valve - Max. 250 °F 
Safety Valves V in NC25-1UK002 60915 
Adjustable Noncode—Pressure range of 25 to 200 psi. NES Vacuum/Pressure R Relief Valves - Max. 250 T ug ing 
Features brass body with silicone rubber seal and stainless 010147 ЕЛ = = VR38-100 57764 
steel springs. 94e" hex body x 1.56"L. А = = VEO 315 
Adjustable Vacuum/Pressure—Easily convert from vacuum | 01020 % = 2 ЕШ 2825-00 SOS 
to pressure relief by reversin t and spring. Reliev 50 to 125 Y = 2 cfm РВ25-0048 36/М36 
prossu " y u sing poppet and sp 9. E ASME Hard-Seat Air Safety Valves - Max. 400 *F 
vacuums from 0" to 30" Hg or pressure to 20 psi. 125 psi Yo in — 266 сіп ^ SN50-1A125 — 4TK23 
| | 150 psi Ye in = 3i4cfm  5М50-1А150  4TK24 
ASME Hard-Seat—Lead seal allows visual detection of 165 psi А. іп = m dm SUI 65 EE 
tampering. Brass body, stainless steel ball on brass seat and 200 psi An — 168 efm ЗІ 1200 БАТ 
= cfm E 
stainless steel spring. External threads coated with thread ASME Soft-Seat Air Safety Valves - Ma, 250" i: 
idis sealant: oA = йт —SP2512-1A075 BLEUS 
. . : psi віп == сіт 
Vote: Pressure Settings аге available on Grainger.com. 125 psi JA in — 115сіп 5125-14125 5А708 
Bin = 232 cfm SF50-1A125 60924 
ASME Soft-Seat—1 -pc. brass body has resilient silicone elas- — 150 psi ain = 136 сіт 5125-1415) 5А709 
h win = 274 сіп  SF50-1A150 60025 
tomer O-ring for а leakproof seal. External threads are coated Vain = i/8cfm ^ §T25-1A200  5A710 
with thread sealant. 200 psi pn in = ve сіп _$12533-1A200 5А711 
High-Capacity ASME Air Safety Valves Max 250°F 2074200 60826 
. i i ў igh-Capacity ir Safety Valves - Max 
Note: Pressure Settings are available on Grainger.com. eme Ain = B04cfm  SB75-0A125 60922 
High-Capacity ASME—Brass bodies with stainless steel Uu in = 1,058 cfm БУША? 5320 
springs and silicone O-ring seals. ps Lin 1.244 cfm __SW10-0A150 60921 
pring 9 Threaded Outlet ASME шал Valves - Max. 250 T енор 
= j 2 in ET cfm -0А 
Threaded Outlet ASME Valves feature brass/stainless steel di A 496 ctm — SCBBOT0-0AT28 ATKTS 
construction. Silicone rubber O-ring seal and lead seal. P 3. in vh 496 cfm  SCB/575-0A125 4ТК21 
Yuin Tin 496 cfm SCB7510-0A125 4ТК19 
Variable Pressure—May be used wherever a low-flow vari- ein каш: EEO НАН 
able pressure relief valve is used. Micrometer-style scale, 0 to 150 psi Ain Hin 386 cfm $CB7573-0A150 ATE 
аткгв 100 Psi. Brass body/nylon knob. Stainless steel poppet/fluoro- variable Pressure - Max. 250 "Е n nad 
carbon O-ring. 110 100 psi — йіп = == CR25-100 4ТК26 
Flow Range L Mfr. Item 
| ЕШ: (іп) Outlet (in.) Free Air (cfm) fen. ie Е) (іп.) Model Brand No. 
contro ompact 
GD devices,ııC JS CONRADER 7а (М)МРТ %(М)МРТ 1109 25096  1Y&in | M2525-1WA Control Devices 60914 
——— B (F)NPT Z in (M)NPT 1109 25096 1%ein ^ P2525-1WA Control Devices 60917 
ompressor іп- lani 
Gheck Valves ЖШТ УМИТ 000 400E 290 РЖӘМЕР Control Devices 6X207 
Ve(F)NPT %(М)МРТ 0 to 20 400 °F 3in P5050-1EP Control Devices 6Х208 
Compact Brass body check vales, sns 7 БЯ Mr БІ ШІ don PORE шары Did 
steel spring, and stainless steel ball on Viton % (NPT 1 ІҢ ND 01060: 400*F 3%in  PIDI0-EP Control Devices 6X210 
O-ring. Max. pressure: 250 psi. 17 (F)NPT 1% (NPT 0 to 130 400 °Е 4%іп Р1212-1ЕР Control Devices 6Х211 
tin шал ҮТ — ШШ P ELT C5050-1EP ^ Control Devi 6X213 
= 2 2 0 h in ы ontro! Devices 
8209 Compressor In-Tank and Valves For 40D  HIMNPT — 0030 404 т 7550-Е Сото! Devices 6X214 
Tubing—Brass body, fluoropolymer poppet, 34 OD МРТ 0 to 30 400°F 3%in C7575-1EP Control Devices 6Х215 
and stainless steel springs. Max. pressure: " 34 OD (М)МР 01030 4009 3%1їп С7510-1ЕР Control Devices 6Х216 
„ x ronze 
400 psi. External threads coated with thread % PNET Т i Я 0 012 450 ii ТП (13 боп rol Devices 60906 
VA j 4 А 0 Ы ^ in ontrol Devices 
iine. T tapped unloader port with SENT XE | (02. 450% 2Уеп (833 Control Devices 5X781 
6x213 е "E s 5 ЕЕ m o: 
Bronze—Valves open at less than 3 psi; with- 1 (FNPT E NPT 010115 450°F 3 № іп Ст сш rol Devices 2А165 
i yn 1% (F)NPT n, t NPT 010160 450°F 3 %in B12 ontrol Devices 2А166 
stand up to 400 psi back pressure. Y" tap for +7 ҚЫ Т (ENPT — 010160 — 480° АЛШ CB15 Control Devices 60907 
pressure switch unloader connection. Vertical 2(FNPT 2 (Р)МРТ 0 to 220 450°F 4 %in CB20 Control Devices 60908 
or horizontal mounting. Vajcoder end Chock Valves 
% — 0101 250 °F % іп 6512-100 Control Devices 36JN38 
Unloader and Check Valves—Brass body, me 0102 250°F іі! (525-100: Control Devices 36JN39 
PTFE seals, and stainless steel springs. Max. nloader, NPT In et 
Р : А Үд (Е)МРТ — 14 (M)NPT 1to6 450°F 1%іп РА6-1А Control Devices 5А703 
working pressure: 250 psi. 5A703 to 5A706 % PNET % n NPT 31012 450^F 1'%ein PAI2-1A Control Devices 5A704 
have (FNPT inlet and (M)NPT outlet to tank. и рт МАРТ 1048 40°F 234m — -PAHIA — Control Devices SATUS 
4X996 to 4X999 are threaded to accept КА Check val ves, Compression Fit Inlet Е нанын 
An : [ _ s ya а ; 
compression fitting at inlet. % OD Ya A IM NPT 1106 450°F 1%віп CA6-1A Control Devices 4Х996 
% 0D M)NPT 3 to 12 450°F 1 Me in CA12-1A Control Devices 4Х997 
In-line—Valves open at less than 1 psi with Ж ү Vi MINT 451048 450* Ар САЛА Control Devices 40000 
max. operating pressure of 400 psi. All-brass In-Line 
bodies with glass-filled PTFE poppets and oie aha ТАҢҚЫ. 01012 400 эр 2 н. іп EA con rol Devices SERI 
с К 8 01012 00 ? 2 іп 38-, ontrol Devices 
stainless steel springs. 4X828 and 4X829 have | Ur А үг 0 to 20 m ч: 2 А іп con боп rol Devices m 
14" (F)NPT tapped port for pressure switch du А 0 to 30 o0 E Зип 75 ontrol Devices 4Х82 
a 1 (F)NPT 1 (F)NPT 60 450 ^F 4in CLB1 Conrader 12U306 
unloader connection. TW(F)NPT 1% (F)NPT 90 450°F 4% in CLBT12112-HF-FS  Conrader 121307 


Unloader Pilot Valves 


сп control 
devices, LLC IECONRADER 
Use on compressors with suction 

valve head unloaders. Easy opening 


(F) 
) B 
95 to 250 0 - 
x 4" (M : ERE 


manual unloader sleeve allows start- 


H NPT Max. Working 
iti Pressure utlet Preset Pressure Mfr. tom 
up under no load conditions. Forged Range бөзі) (іп. Setting. (psi) Temp. "ie F) (psi) Model rand 
brass body; stainless steel springs % 5 poset control Devices 3X818 
and ball. 3X818 includes V4" х V4" (M) 2010 1200 psi “іп 95to125 psi 350 Degrees F 1,200 RCL-S-HU-95-125 ^ Conrader 39ЕМ84 
NPT adapter. 2010 1200 psi “іп 125to 150 psi 350 Degrees F 1,200 ^ RCL-S-HU-125-150 ^ Conrader 39ЕМ81 
3X818 39EN81 apter. 20 to 1200 psi ?&in 145 їо 175 psi 350 Degrees F 1,200 — RCL-S-HU-145-175 Сопгайег 39ЕМ82 


2574 GRAINGER. 


- Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PNEUMATICS 
Controls, Silencers & Filters 


15X944 


control 


сондан (21222722... 
Continuous Run Unloader Controls 


Convert any pressure switch control compressor to a constant speed unloader 
type. Can be applied to any 30 cfm or less electric or gas engine-driven 
compressor. 60 to 250 adjustable psi range preset to cut in at 95 psi and out at 
115 psi. Contain: pilot valve, check valve, and suction or vent unloader valve. 


Pressure Item 
Range (psi) Inlet (in.) Outlet (in.) Brand No. 
40 to 250 psi 36 in Hin Conrader 120308 
60 to 250 psi win Win Control Devices 4ТК14 
95-125 ЕЛ ЕД Conrader 15X944 
145-175 ЕД ЕЛ Conrader 15X945 
12U303 


3ETUS 


> 6D928 
control 


IECONRADER ca devices, LLC 


Engine-Driven Compressor 
Throttle Controls 


Can be used with all makes of unloader controls and pilot valves to throttle 
engine back to idle whenever compressor is unloaded. 8 HP compressors or 
less. 4" (M)NPT. 3ETU9 is engine-mounted. Cable throttle controls have stain- 
less steel cables and fit all major engine types, 8 HP and higher. 


Inlet/Discharge 
Silencers 


Reduce noise levels by 5dBA. Can be used 
on inlet and outlet side and in the pressure 
relief valve circuit. 


Inlet/ Dim. (in.) Mfr. Item 
Outlet n) L Dia. Model No. 
17 (M)NPT 14i2in 2%in SLCRTOS0 3TKY6 
JA(M)NPT 14%іп 2%in SLCRTO75 3TKY7 
1 (FNPT i2in 2%in SLCR-100 4FY56 
T(M)NPT 14%in 2 %in SLCRT{00 3TKY8 
ШЛ (РТ i2in __2%п SLCR-125 4FY58 
TA(M)NPT 14 %in 2%in SLCRT125 3TKY9 
Т? НЕРІ 12 in 3in  SLCR-150 4ҒҮ60 
TA(M)NPT 14іі 3%in SLCRT{50 3TKZ1 
2(FNPT 15 іп 3 іп SLCR-200 4ҒҮ62 
2(M)NPT 18 “іп 3%in SLCRT200 3TKZ2 
SEIT 21in 4 %in SLCR-250 4FY64 
2% (M)NPT 23 sin 4%іп SLORT250 3TKZ3 
З (Р)МРТ 26 in bin  SLCR-300 4FY66 
3(M)NPT  28in 5%in SLCRT300 3TKZ4 3TKZ4 
4(FNPT 23%in 10іп  SLCR400 3ТКҮ5 
4(M)NPT 29*5in 10іп SLCRT400 3ТК75 


1TBz9 |} (КУРУЛ; 
И) ) 
NN | 5JRDO 


ih 


Dia. (in.) H Mfr. Кет 

= Inside Outside (іп) Model Мо. 

- Paper х 2 
SOLBERG 4in 5 %sin 2in 32-00 5JRC6 
РРА 4Міп біп 2%п 32-02 1TBZ9 
Positive Tun 3A in 52-01 ICM 
i Ei mE а 

In ? In In -l 
Displacement (PD) поа n ЕШ cea TUM 
in Tin in - 5JRC7 
Blower Replacement JB Оп Мі 3244 SRB 
- - olyester E 
4in 5Yein 2іп 22-01 5JRC9 
Filter Cartridges EE 
i | 4 |n In -l 

Feature paper or polyester filter Tin a} a aS ERD 
elements and retrofit most common PD gin i in Tin 32-09 ЪЗ 
i i intai Тіп 1356in 8%in 32-11 5JRD4 
blower filter housings to help maintain анас tien 3511 34804 
proper air flow and extend blower life. igin 23n i4in 32-15 5JRD6 


Oil Mist Exhaust Filters and 
Replacement Filter Elements (ә) 


SOLBERG 
= Carbon steel bowl type 
= Manual drain recirculates oil back to pump 
= 0.3-micron, multilayered glass media replacement elements 


= Temp. range: 68° to 180°F 
ъ.. — 
i- 


Exhaust filters trap oil fog, mist, or smoke from 
discharge of oil-flooded vacuum pumps and return 
oil to pump before oil mist contaminates work envi- 
ronment. Feature large oil holding capacity. Pleated 
coalescing element provides increased surface area 
to minimize back pressure of system and maximize 
filtration efficiency. O-ring seals prevent leakage. 


Pipe Overall Mfr. 

Size Мах. Flow Н Model 
Oil Removal Filters 
l'FNPT 50сіт 


Item m 
3TLH5 


No. 
6%іп 7 віп HDL-PSG848-100HC 3TLH1 


(M)NPT Mtr. Item 
Size (in.) Fits Brand Model No. 
Airline Throttle Control gem 
Honda Engines 5 72 to 6 1^ hp Conrader TCSP-H-5565-B 12U303 
V in Honda Engines 8 to 9 hp Conrader TCSP-H-0809-B 120304 
Honda Engines 11 to 13 hp Conrader TCSP-H-1113-B 12U305 
Honda GX160 Conrader TCSA-5565S-SC 29FK75 
Kohler 9.8 hp Conrader TCSA-KD420 29FK80 
Vs in Kohler 18 hp Conrader TCXLIW-KDW702 29FK81 
Kohler 14 hp Conrader TCXLPW-3-M1-B2-IC-SST 29FK82 
Robin Engine 4.5-5.5 hp Conrader TCSA-R-4565-HC 29FK83 
Pneumatic Driven Compressor Throttle Control 
Yin Honda 5.5 hp Stroke: % in Control Devices TC63-4KA000 3ETUS 
(M)NPT Min. Pressure Cable Mfr. Item 
Size (in.) (psi) Length (in.) Brand Model No. 
Cable Throttle Control 
18 in Conrader TCLP-18 120300 * 
24 in Conrader TCLP-24 12U310 * 
40 psi 36 in Conrader TCLP-36 12U311 ” 
48 in Conrader TCLP-48 12U312 * 
— Conrader TCMA-H39-LB 29ҒК74 
Yin 18 in Control Devices TC12-1AA018 60928 
60 psi 24 in Control Devices — TC12-1AA024 60929 
48 in Control Devices TC12-1AA048 60930 
24 in Conrader TOXLPW-24 29ҒК76 
100 psi 36 in Conrader TOXLPW-36 29ҒКТ7 
р 48 in Conrader TCXLPW-48 29FK78 
54 in Conrader TCXLPW-54 29FK79 
Pressure Mfr. Item 
Range (psi) Inlet (in.) — Outlet (in.) Brand Model No. 
Unloader Pilot Valves qu s 
100 to 125 psi JA in W in Conrader ^ RCB-M-HU-100-125 ^ 29FK86 
11110 133 psi Yi in Vin Conrader RCB-M-HU-111-133 29ҒК87 


* 16-Ib. spring force. 1 29-Ib. spring force. 


TATENPT 50cfm  654in 7 %s in HDL-PSGB48-150HC 3TLH2 
FNPT 125сіт 11 Yin 8% in HDL-PSG850/1-200HC 3TLH3 
D'ENPT 200cim 17% in 8% in HDL-PSG860/1-200HC STLH4 
2W'ENPT 300сїт 15/4 15 vin HDL-PSG244/2-250C 3TLHS 
З МИРТ 300cfm 31 %in 14in  HDL-PSG344/2-300 3TLH6 
T МАРТ 500cfm 31 % in 14іп  HDL-PSG344/2-400 3TLH7 
5'MNPT 800cfm 38 %in 18 % in HDL-PSO474/2-500 3TLH8 
6° MNPT 1,100 сіп 39 Y in 18 Vein HDL-PS6474/2-600 3TLHO 
8 Flange 4,800 cfm 35,75 21п HDL-PSG476-800F 3TLJ1 
Mfr. Item 
For Use with Stock No. Model No. 
Filter Elements 
3TLHT, 3TLH2 PSG848 3TLL9 
3TLE3 PSG850/1 3TLNT 
ЗТІН4 PSG860/1 3TLN2 
ЗТЕН5 PSG244/2 3TLN3 
3TLH6, ЗТІН7 P56344/2 3TLNÀ 
3TLH8, 3TLH9 P56474/2 3TLN5 
ЗТЕЛ PS6476 3TLNG 
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PNEUMATICS 
Filter, Separators & Silencers 


For Inlet Vacuum Pump, Injector: 


SOLBERG’ 


Inlet Vacuum Filters and 
Separators for Blowers 
and Vacuum Pumps 


Note: For additional standard- and extreme-duty filters, see 
Grainger.com®. 


Pads, Filters & Regulators, go to Grainger.com® 


t 
3TLG3 


"L" Style Filters—tnstall on the inlet of any type of 
vacuum pump/blower. Filters have O-ring seals and 


polyester replacement elements. Fitlers are rated for 


vacuum service. 


"T" Style Filters—Cast-aluminum top resists corrosion 3 
and has an integrated baffle for longer filter element life. 


Filter Silencers and 


Replacement Cartridges 


Filter Silencer, Carbon Steel Housing 
—Silencing tubes decrease noise levels. 


Filter with Hood, Carbon Steel Housing—For use where 


noise reduction is not necessary. 
Note: For additional filter silencers, see Grainger.com®. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


5JPZ5 


SOLBERG* 


Liquid Separators 
for Blowers and 


Vacuum Pumps 


= See-through drop bucket 

= Manual drain type 

= Cast-aluminum head 

Separate liquid, debris, and sludge from the 
air stream to protect pump from damage; 
integrated float ball cuts off airflow when the 
liquid level reaches max. capacity. Use with 
regenerative blowers in food packaging, soil 
remediation, and metal/chip processing appli- 
cations, as well as with vacuum pumps and 


Mfr. 
Model 


Max. Flow Н 

Inlet (in. сіт іп. 
"L" Style Filters, Carbon Steel 
36 (Е)МРТ 18сіт 3%іп 3%4in CSL-825-038HC 6JC97 
7% (FNPT 18 сіт  3%in 3%4in CSL-825-050HC 6JC98 
3A(FNPT 25cfm 4%in 5 іп CSL-843-075HC 6JC99 
1(FNPT 40сіт 6 іп 7*1 in CSL-849-100HC 6JD01 
F)NPT 55 сіт  4?&in 5 віп CSL-843-125HC 4ҒҮ76 


1A 

174 (Р)МРТ 60cfm 6 %in 7 віп CSL-849-125HC 6JD02 
17 (FNPT 80сіт 6 іп 7 віп CSL-849-150HC 6JD03 
2(FNPT 175сіт 10 іп 8%1п CSL-851-200HC 6JD04 
210 (F)NPT 210сіт 10 іп 894in CSL-851-250HC 4FY77 
3(FNPT 300cfm 15 іп 13 “іп CSL-239-300C 5JRD8 


3(M)NPT 300 сіт 27 зіп 14in С051-235Р-300 3TLE6 
4Flange 520сіт 27 Yin 14in  CSL-235P-400F 3TLF5 


4(M)NPT 520сіт 27 зіп 14in  CSL-235P-400 3TLE8 
5 Flange 800сіт 28 іп 18 ^in CSL-245P-500F 3TLF7 
5 (М)МРТ 800 сіт 28 Y%in 18 “іп CSL-245P-500 3TLF1 


6 Flange 1,100 сїт 29 %in 18 %in CSL-275P-600F 3TLF9 
6 (М)МРТ 1,100 сіт 29 зіп 18 ^ in CSL-275P-600 3TLF3 


8 Flange 1,800 сіт 38in 22 72 іп CSL377P-800F 31162 | systems 
10 Flange 2,900 сіт 57 7 іп 26 4s in CSL-685P-1000F 5JRD7 noo 
"Т" Style Filters, Aluminum Head, Polycarbonate Bucket ые Мах. Overall pr Rum Tom 
1(F)NPT 40сіт 13%in Тіп ST-897-100C 46Ғ384 і hi : 
TA(FNPT 80сіп 13%in Тіп — ST89/-125C 46Ғ306 | 14A NPT йт 124” zin 518-125 rm 
17 (FNPT 80cfm 1336in Тіп 51-897-1500 46Е386 NPT doei —1392 ТШ  STR-00C 38XTTT- 
2(FNPT 175cfm 16%in Qin  ST-851/1-200C 3TLG3 > NPT 175cfm 1675" біп “216-2000” 5JPZ5 
210 (Р)МРТ 210cfm 16Ммїп 9in 5Т-851/1-2500 3TLG4 DW NPT 210cfm 16757 9in STS-250C 5JPZ6 
F)NPT 300 сіт 1934in 13 “іп ST-235P-300C 3TLG5 3 NPT 300cfm 19.75" 13 ^in 515-3006 5/Р77 
4(F)NPT 520cfm 1934in 13 “іп ST-235P-400C 3TLG6 500 cfm 19.75 13 7% in STS-400C 5JPZ8 - 
SOLBERG’ їнаїб 
Inside Mfr. Item 


Пешке Башы | Бестен 


fficient at 5 Microns 
fficient at 2 Microns Eom 
Handles Но Air and Oil from Unload Cycle) —* — | | 
| ForOutdoorHigh-Moisture Applications | — * | |] 
|... Washable and Durable —^ |  * | | 
| Disposable and Convenient | | — 1| * | 
Max. 
Flow ІҢ Dia. Mfr. Item 
Outlet (in.) tab n.) (іп.) Model No. 
Filter Si ae rbon Stel ousi m 
Ya in 2% in in FS-04-025 57766 
38 (M ad gem 234in 2%in FS-04-038 57767 
Ya in (M)NPT 10 сіт 31У6іп 3%in Ғ5-06-050 57665 
12сіт 4 іп 4 іп FS-10-050 4FY36 
%(М)МРТ 25сіт іп біп  FS-15-075 47679 
1 in (M)NPT 35 cim ti 6 in FS- 15- 100 42680 


1% in (M)NPT 0 от 


In 
6%in 6 йіп FS- 19P- -125 47681 


1% іп (М)МРТ 85cfm 6%і біп 


FS-19P-150 47682 


10іп FS-31P-200 4 


FY33 


2 (M)NPT 135cfm 7 Жіп 


10іп FS-231P-200 3RAU8 


FS-31P-250 4 


135cfm 12 Жіп | 
2% (M)NPT 101п 


FY34 


10іп FS-231P-250 3RAU 


195 сіт 7 % in 
3 (M)NPT 10іп FS-231P-300 4 


FY35 


16in FS-275P-400 3RAV2 


195cfm 12 “іп 
4 (M)NPT 


16in FS-235P-400 11В77 


300 сіт 12 йіп 
5 Flange 


16 іп FS-275P-500F ЗТКХ5 
16 іп FS-275P-600F 3TKX6 
22 V^ in FS-377P-800F 3TKX8 


3TKZ6 
3ТК77 


520cfm 14іп 
8 Flange 1. 800 cfm 23 in 
25cim іп 6in F-15-075 
1 in (M)NPT 


3TKZ8 
3ТК79 


520сіт — 14in 
6Flange 1,100 сіт 15іп 
7% іп (M)NPT 10 cfm 4in 6in F-15-050 
4 
55cfm 6%in біп Ғ-ТОР-100 
Tin 


800 cfm 14іп 
Filter wit өші, Carbon Steel Housing 
35 сіт 4 in 6in F-15-100 


F-19P-125  3TLAM 
3TLA2- 


F-31P-200 3TLA3 
E 3TLM- 


F-31P-250 3TLAS 
F-231P-250 3TLAG 


F-235P-300 3TLA7 


3TLA8- 
F-235P-400 3TLAQ 
275P-500 3TLC2 


70сіі 6%in біп 
2 (M)NPT 
195 сіп 7 “іп 7 %in 
195 сїт 12 7 іп 12 іп 
800 сіп  14in  16in Е: 
6(M)NPT 1,100cfm 15in 1біп 
6 Flange 


F 272РЧ 600 31103 


22 іп F 377P- 600F_3TLC7 


85сіп 6%in біп 
2% (M)NPT 
300cfm  13in 10іп 
in in 
8 Flange 


22 зіп F-377P-800F 3TLC8 


135сіп 7 йіп 7%in 

3(M)NPT 300 ст —13in —16in F-275P-300 
,100 cfm 
1,100cfm 22in 

2576 GRAINGER. 


135 сіт 12 Жіп 12 Ain F- 
4(M)NPT 520cífm 14іп  10in 

1,800 сіт 23 in 

ШІ 
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Outside 
Dia. (in. 


For Use with Blower No. 


Model Мо. 


Replacement Cartridges 
Paper 


8 In In 
In == In 
-04- аге. In = 4 In 
-00-1 8 |n = in 
16 In ^ |n In 
4 in n In 
ы ы ^6 In in 8 In 
4 in 16 In In 


7W, VEC200P-5T, VFC300A-7W, VFC300P-5T, VED2, VFD2S, VFD3, VFD3S 4%in Зп 4%п 18Р SATIB 
2EPP2. 2ЕРРЗ, 2ЕРР4, 2ЕРР5 zn Зя 54n 30 ЖЕГІ ІІ 7; 
ж ud віп ІП ЗІП 
2EPP1, 2ЕРР2, 2ЕРР3, 2ЕРР4 8%in 3%in 5%п  850/1 3118 
? |n в Іп 4 In 
2EPP8, 2EPR3, 2EPR4 От 4*iin 7%in  234P 3TLK4 
віп in 4 In 
SEPR7, SEPRO, 2ЕРТ1 9% in 8in ilin  274P 3TLKB 
ІП в In 4 In 
" ? |n 4 In 8 ІП 
10 ? |n In 4 |n 
to ? |n ІП 4 In 
? |n in 8 ІП 
10 2 |n ІП 8 ІП 
? |n in in 
Polyester 
= аі 4 n ? |n ? n In 
4 | A in в Іп 8 ІП 
^e In in ЗІП 
IVF-23, IVF-45, VFD4, VFD42, VED42S ' Ай.  2Ywin оп 64695 
4 In в Іп 4 In 
7W. VEC300P-5T, VFD2. VFD2S, МЕЗ, VED3S 4%in зп 4%п 19Р 18417 
-851-200HC, CSL-851-250HC, IVF-67, VFCGOOA- SETTE AR "e 


7W, VFC700A-7W, VFD5, VFD5D, VFD9 


21n 8 In 4 In 


VEC800A-7W, VFC904A-7W, VFD6D, VFD8, VFD9 9%in 4%⁄in 7%in 235Р 4ҒҮТ8 
x 8 In ІП 4 |n 
8 In in 4 |n 
in in 4 In 
? |n 4 n ЗІП 
10 21П ІП 41П 
? |n in 8 ІП 
to ? |n In In 
XDX4 2 % ІП 4 ІП 9 % ІП 485P 3TLJ8 
“Ж РОЗ SSS 2B N14 iN 19%п 685Р 31110 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PNEUMATICS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Motors, Gearmotors & Compressors 


For Rotary Vane Air Motor Maintenance Kits, go to Grainger.com® 


SPEEDAIRE ` 


ГОД 
Rotary Vane Air Motors 
= Max. temp.: 250°F 


= Variable speed 


Use these compact, low-maintenance air motors in applications that would normally require similar, but 
more-expensive explosionproof electric motors. Can be operated in extreme temperatures. Cast-iron models 
include discharge muffler. 


Running 
Torque 22UX55 
@ Max. Shaft Port Item 
HP Pressure Мах. Air Flow No Load RPM Dia. Mounting Size Rotation* No. 
Cast-Iron Air Gearmotors 
0.32 hp 49 in-lb 21 cfm 400 RPM i in Face Ув in NPT REV 22UX55 
0.34 hp 62 іп-Іһ 21 cfm 350 RPM Yin Face w in NPT REV 22UX82 
0.64 hp 172 in-Ib 20 cfm 110 RPM 7f in Base V in NPT CCW 22UX56 
0.9 hp 256 in-Ib 27 сїт 150 RPM іп Base МИ in NPT CCW 22UX57 
1.25 hp 400 in-Ib 60 cfm 200 RPM {in Face and Foot Ў in NPT REV 22UX81 
1.26 hp 274 in-Ib 57.5 cfm 300 RPM {in Face and Foot іп NPT REV 22UX54 
‘Cast-Iron Air Motors 
2.75 in-Ib 20.5cfm 10,000 RPM іп Hub Ye in NPT CCW 220X71 
0.45 hp 5.25 in-Ib 27 сїт 6,000 RPM Hin Hub Ys in NPT CW 22UX41 
5.25 in- 27 cfm 6,000 RPM 36 in Hub ¥ in NPT REV 22UX42 
19.5 in-Ib 30 cfm 3,000 RPM Yin Hub TA in NPT CCW 22UX43 
0.93 hp 19.5 in-Ib 30 cfm 3,000 RPM іп Flange Yi in NPT REV 22UX44 
19.5 in-Ib 30 cfm 3,000 RPM Yo in Foot М in МРТ REV 22UX72 
36 in-Ib 78 cfm 3,000 RPM іп Ғасе 36 in МРТ REV 22UX45 
36 іп-Іһ 78 cfm 3,000 RPM % in Flange Уд іп NPT REV 22UX46 
1.7 hp 36 in-Ib 78 cfm 3,000 RPM Yin Foot YA in NPT REV 22UX73 22UX45 
36 in-Ib 78 cfm 3,000 RPM win Foot Ў in NPT REV 22UX74 
36 in-Ib 78 cfm 3,000 RPM Yin Face Ys in NPT REV 22UX75 
84 іп-Іһ 128 сіт 3,000 RPI 55 in Foot іп NPT REV 22UX47 
84 in-Ib 128cfm 3,000 RPM % in Flange ^in 
4hp 84 іп-Іһ 128 cfm 3,000 RPM H in Flange % in NPT REV 22UX49 
84 in-Ib 128 cfm 3,000 RPM 56 іп Foot 7 іп NPT REV 22UX76 
84 іп-Іһ 128 сіт 3,000 RPM 55 in Face 7 in МРТ REV 22UX77 
525h 132 in-Ib 175 cfm 2,900 RPM 3^ in Foot 7% іп МРТ REV 22UX50 
ы p 132 in-Ib 175 cfm 2,500 RPM 7$ in Flange Ў in NPT REV 22UX51 
95h 290 in-Ib 275 cfm 2,000 RPM 1%in Face and Foot 1% іп NPT REV 22UX52 
“np 290 in-Ib 275 cfm 2,000 RPM 7 in Foot and Flange 114 in МРТ REV 22UX53 
Cast-Iron Oilless Air Motors 
0.42 h 13.5 in-Ib 30 cfm 2,000 RPM Vo in Hub and Foot М in МРТ CCW 22UX58 
2 р 13.5 in-Ib 30 cfm 2,000 RPM Yo in Hub and Foot Ў in NPT CW 22UX59 
25h 78.75 in-Ib 68 cfm 2,000 RPM 55 in Hub and Foot іп NPT CW 22UX63 
np 78.75 in-Ib 68 cfm 2,000 RPM Hin Hub and Foot 7 in NPT CCW 22UX62 
Stainless Steel Air Motors 
0.45 hp 2.75 in-Ib 20.5cfm 10,000 RPM 36 in Face Ys in МРТ REV 22UX65 
1.7 hp 36 in-Ib 78 cfm 3,000 RPM 3$ in Face Va in NPT REV 22UX67 


* Clockwise (CW), Counterclockwise (CCW), Reversible (REV). 22UX58 


dm Ingersoll Rand 
Rotary Multivane Air Gearmotors 


= Max. air pressure: 90 psi Provide higher torque at low speeds and continuous-duty forward or reverse operation. 


= Max. temp.: 150°F Keyed steel shafts with case-hardened gearing. Aluminum and steel construction. 
Running Torque — Stall Max. NoLoad RPM@ Shaft Shaft Keyway Port Gear Overall Outside Mfr. Item 


HP © Мах. Pressure Torque AirFlow RPM Мах. Torque Dia. Length Length Size Ratio Length Dia. Model No. 


& GAST 


A UNIT OF IDEX CORPORATION 


Tank-Mounted, Enclosed 
Oilless Air Compressors 


= Field-adjustable v- and 1/6-HP 
pressure switch Compressors—include pres- 
= Single phase sure switch, manual drain, 


Innovative reservoir can provide pressure safety valve, pressure 
a blast of high pressure. Tank gauge, and globe valve. 


dampens pulsation from the 14- to 1%-НР Compressors— 
reciprocating compressor. Include coded tank, pressure 4 Amps А Du ur n Item 

i _ " ; НР oltage Al Tank Size utlet L H odel No. 
All models except 52671 incor- switch, manual drain, pressure -w — 11% - 2ga. Win 18іп 8in 15in DOA-P710T-AA 57671 
porate a Gast piston compressor safety valve, pressure gauge, and % ШЕ — 2 gal. 4 in 18 in 8 in 17 in 1 АВ TUE 5757 

j Я = . gal. 4 in in in in uw S 
pump listed below. Pressure globe valve. 52676 has magnetic -y -15 = 129a. Yin 26п 14іп 21in 3HBB-69T-M300AX 11X372 
switch setting: 70 psi-On/90 starter. y, 115/280 158/79 2 gal. Міп 18іп 13m 22in соати ао 57674 
i ie 115/230 15.8/79 2001. Ип  33in 16in 27in >5НСП-100ТА-М550М6Х 57675“ 

psi Off. 52671 has 30 psi-0n/50 1% 230 = 3004. іп 38in 17іп 29in 7HDD-701A-M750X 57676 
psi-Off. Gray finish. * 52675 is factory wired for 230V, may be converted to 115V. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2577 


PNEUMATICS 
Compressors & Pumps 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


| Rotary Vane 
Compressors and 
Vacuum Pumps 


= Oilless design 
= Permanently lubricated and sealed bearings 
= Self-adjusting, self-lubricating vanes 


© GAST 


A UNIT OF IDEX CORPORATION 


1 For general continuous-duty vacuum and low-pressure applica- 
tions. 3KYY4, 4F740, 4F741, 4F742, 4TF21, and 4TF22 have 
integral mufflers and filters, as well as international multivolt- 
age, dual-frequency motors. All units are single phase except 
for 2CJG8 and 4TF21; single-phase units have thermal overload 
protection. 47470 and 42469 include coupling and coupling 
guard. Mount directly to 56C frame motors. 

Note: When used for pond aeration, include the appropriate check valve in 
discharge line to prevent water from entering pump in case of power failure. 
Free Air Free Air CFM 
Full Load Inlet Outlet CFM (psi) @ In. Hg Mfr. Item 
HP Phase Voltage Amps Size Size 0 10 0 10 20 Model No. 
Compressor/Vacuum Pumps 
А 115/208- н А 
Vi hp Single 230V AG 4.5 Vain V in — — 42 2.8 0.1 0523-V4-G588NDX | 3KYY4 
Single 115/280VAC 4.6/23 TA in Y in 4.80 3.9 5.0 3.0 0.5 0523-V1910-G588NDX — 4F740 * 
Single 115/230/ АС — 122/61 36 in 36 in 8.00 6.8 8.0 5.0 0.5 0823-V1310-G608NEX 4Ғ741 * 
34 hp Single 115/230V АС 12.2/6.1 36 in 3 in 10.00 90 10.0 6.3 0.8 1023-V1310-G608NEX 4Ғ742 * 
Three 230/460V AC — 26/13 36 in 34 in 10.00 — 10.0 5.0 0.2 1023-2510-G279 2CJG8 
th Three 230/460V AC — 3.0/1.5 35 in 36 in 13.50 10.0 13.2 8.0 0.0 1423-1030-G625 ATF21 T 
P Single 115/280V АС 13.0/6.5 36 in 34 in 13.50 10.0 132 8.0 0.0 1423-1030-G626X 41Ю2 ^ 
Vacuum Pump/Air Compressor with Motor 
Single 115/230V AC — 8.4/4.6-4.2 34 in 34 in 17.00 12.50 17.00 9.50 1.00 72778 17118 
1 Single 115/280V АС 10.0/5.0 34 in 3i in 17.00 12.50 17.00 9.50 1.00 72779 17119 
Three 230/460V АС 3.6-3.8/1.9 34 in Yin 17.00 12.50 17.00 9.50 1.00 77781 17181 
1% Single 115/230V AC 15.2/8.2-7.6 % in Yin 21.00 17.90 21.00 13.00 1.50 72782 17182 
Three 230/460V AC — 46/23 34 in 3A in 21.00 17.90 21.00 13.00 1.50 72783 72183 
Vacuum Pump/Air Compressor without Motor Е Я Р met UNE І 
34 hp = Motorless = vein vin 13.50 12.00 14.50 9.00 4.00 1550-600 53VC79 
1hp — Motorless — 34 in Yin 17.00 12.5 17.0 10.0 1.0 2067-V108 42469 
15 hp — Motorless = 34 in Yin 21.00 17.9 21.0 13.0 14 2567-V108 47470 
If 50 Hz is used, deduct 17% from cfm Ratings. * Can operate at 100-115/200-208-230V 50 Hz. ł Can operate at 220/240-380 50 Hz. 
ш 
GAST THOMAS 


A UNIT OF IDEX CORPORATION by Gardner Denver 


Diaphragm Compressors/ 
Vacuum Pumps 


» Pressure or vacuum without modification 

= Quiet operation 

Permanently lubricated, virtually maintenance-free units offer 
| the versatility of reversible 1⁄4" and 1⁄4" inlet and outlet ports. 
1 Thomas products 47792, 47791, and 52348 come equipped 
with a 6-ft. grounded power cord. 


Free Air CFM Free Air CFM 
Full Load Мах. PSI Inlet Outlet @ psi @ Vacuum Overall Mfr. Item 

HP Voltage Amps Мах. Vacuum  Cont./Int. Size Size 0 30 0 20 Е Ww H Brand Model No. 
Compressor/Vacuum Pumps 
в hp 12V DC 0.3 14.0 in Hg 15 Yin Ya in 0.15 0 0.17 0 3.06in 1.31іп 2.12in Gast 1001125-101-1052 36Х065 
Yoshp — 24V DC 0.3 14.0 in Hg 15/15 Ya in Ya in 0.15 0 0.17 0 3in 1.25іп 2.12іп Gast 1001125-101-1053 33К758 
ohp 24/0С 06 220іпНо 20 Міп Жіп 025 0 0.25 0 4in 1.87іп 1.81in Gast  15D1150-101-1014 36Х066 
Yeo hp 12V DC 4.0 22.5 in Hg — Vs in V in 12 0 1.2 0.1 633in  35in  5.68in Gast 2201180-201-1088 36Х067 
Yohp — 115V AC 1.6 23.2 in Hg 5/5 Vs in Үзіп 1.65 - 1.65 0.17 8 in 4.25іп  475in Thomas 2107CA20 57347 
Yohp — 115V AC 1.7 22.1 in Hg 20/30 Ye in Vs in 0.69 0.14 0.69 0.05 Тіп 4.25іп 4.75іп Thomas 107САВ18 57346 
shp — 115VAC 2 22.4 in Hg — Ya in Ya in — — 1.3 0.13 895in 4%in 6'54ein Thomas 900-58 42192 
Vohp —12VDC 9.5 22.9in Hg 35/35 Yin in 14 0.49 14 0.0  737in 425in 475in Thomas 107CDC20 4Х132 
Yo hp 12V DC 10.8 22.2 in Hg 30/30 Уд in Yin 2.05 0.35 2.05 0.0 7.87in  425in 5.89іп Thomas 907CDC18 4XL33 
Vs hp 24V DC 4.0 22.5 in Hg 25 Ye in Ye in 1.3 0 1.3 0.1 7.75in  35in 568іп Gast 22D1180-202-1005 36Х068 
Ув hp 115V AC 2.8 24.0 in Hg 50/50 Ya in Ya in 1.6 0.6 1.6 0.25 9 in 4.68in  475in Gast MAA-P251-MB 5KA83 
Vs hp 115V AC 3 23.8 in Hg 30/40 Ya in Ya in 1.24 0.44 1.24 0.16 7.87in  475in 6.87іп Thomas 927CA18 57348 
Yhp — 115VAC 42 255inHg 60/60 Win Win 141 0.55 1 0.2  762in 5.12in 7.68in Gast DOA-P707-AA 27866 
Vs hp 115V AC 4.5 25.5 in Hg 60/60 36 in % in 1.9 = = 0.3 7.62in 5.12 in 8in Gast DOA-P704-AA 3KYY6 
Yehp 110/115VAC 4.8/3.3 25.5 in Hg 60/60 Уд in Yin 1.9 0.9 1.9 0.3 7.62in 5.12іп  7.62in Gast DOA-P707-FB 42024 
Vs hp 115V AC 4.5 25.5 in Hg 60/60 Yin Y4 in 1.9 0.95 1.9 0.3 7.62in 5.12 in 8in Gast DOA-V751-FB 5KA84 
Compressor Pumps 
shp 115/АС 24 = 20/35 Ya in Ya in 1.3 — — = 8in 4.[5in 6.75in Thomas 900-59 47191 
Dual Diaphragm Linear Compressor Pumps d 

= 115\/ АС 0.37 8.0 in Hg 4.0/4.0 Vs in V in 2.05 = 2.0 0.0 4.62 in 5in 3.33in Thomas 150057 5GUM9 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


PNEUMATICS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Oilless Compressors & Pumps 
Piston Air Compressors/Pumps „Овавт 


= Max. pressure: 100 psi 

Shaded pole motors have automatic thermal protection. Rated for continuous duty. Corrosion-resistant sandwich valve stops 
foreign particles from lodging on valve seats. Aluminum cylinders and cylinder heads. Thermally protected motors with high 
torque start windings (except 5KA88, 5KA89, and 2CJH3). Gray finish. 


FullLoad ^ Inlet Outlet Free Air СЕМ @ psi Overall Mfr. Item 

HP X Phase Voltage Amps Size — Size 0 50 L W H Model No. 
1/6 hp Single 115V AC 4.3 Ain Vain 1.27 0.65  11.625in 5.625іп 8.5in 1НАВ-44-М100Х 27867 
Yahp Single 115V AC 6.8 Win “іп 1.65 115 12125іп 5.625 in 8.5in _ 2HAH-24-M200X 57668 
Single 115V AC 6.6 Xin Yin 23 14 17.2bin  1425in  11.25in 3HBB-32-M300AX  11X371 
Vshp _ Single 12V DC 46 Win “іп 1.85 Ыы 14 іп 5.625 in 8.625 іп 2НАН-251-М322А 5КА88 
Single 12V DC 46 Yin іп 24 1.5 15.25іп 10.875іп 5.875іп 3НВВ-251-М3224 5КА89 
Yohp Single 115/230У AC 12/6 Ain Win 3.48 24 13.25 in 12in 8.875 in 4HCC-40-M450X_ 27869 
Зд һр Single 115/208-230V АС 14/7 Ain Win 4.65 3.4 14.5in  12.062in 8.875іп 5HCD-43-M550NGX 27870 
Thp Single 115/230/ AC 14.8/7.4 Win “іп 54 4 17.625 in 12.25іп 8.937 іп 6HCA-12-M616NEX 42706 
17 һр Single 115/208-230V AC 21.6/12/10.8 біп віп 9.0 6.5 20.75іп 12.062in 8.5іп ^ 7HDD-57-M750X 47460 
әр —single — 115/230V AC 24/12 Зіп іп 11.0 8.5 215in 12.25іп 8.5in — 8HDM-19-M850X 47707 
P "Three  230/460V AC 6.6/3.3 Ain іп 11.0 8.75 22.375іп 12.375in 8.75іп ^ 8HDM-251-M853 20/Н3 


& GAST. 


A UNIT OF IDEX CORPORATION 


Oilless Piston Dry Sprinkler Compressors 


= Max. pressure (cont./int.): 50 psi Specifically designed for the fire protection industry. Units include inlet filters, pressure 


= Single-phase, 60 Hz safety valve, pressure switch, check valve, tubing, and fittings. 
Full Load Inlet Outlet Free Air СЕМ © PSI Motor Overall Mfr. Item 
HP Voltage Amps Size Size 0 20 Type L wW H Model No. 
Tankless г 
У һр 115/230VAC 12/6 Vin — Ain 3.1 3.5 Capacitor Start 16.062 in 12.25 in 8.333 in 4LCB-2465-M450GX — 3HDG6 
34 һр 115/230V AC 16/8 Jin in 4.2 48 Capacitor Start 17.187 in 12.25 in  8.333in 5LCA-246S-M550GX — 3HDG7 
{hp 115/230/ AC 14874 in іп 5.9 5.6 Capacitor Start 16.75 in 12.333 in 8.333 іп 6LCF-246S-M616NEX 3HDG8 
Hot Dog Е 
V 115 5.8 Ain in 1.50 — Open Dripproof — 26 in 13 in 21in  2LAF-246T-M200EX ЗНОН2 
Horizontal 
110/220V AC, i i ч n 7 ң үү 
2hp 115/230V AC 24/12 Yain Ain 12.4 10.8 Capacitor Start 38 in 17іп 28.625in 8LDF-46T-M850X 26JY09 3HDH2 
SS 
THOMAS 


by Gardner Denver 


TA Series Air Compressors/Vacuum Pumps 


Powerful pumps feature a 1725rpm ТА SERIES, HIGH-FLOW, 2-STAGE 

motor with permanently lubricated, ^ Capacitor-start, high-torque motor features heavy-duty piston, 
sealed ball bearings. Automatic reset cast-iron cylinder sleeves, and low-lift reed valves. Allows for 
thermal protection. 74" (F)NPT outlet. — direct coupling of pressure switch, eliminating need for air tank. 


FullLoad Max. PSI Free Air CFM @ PSI Overall Mfr. Item 
HP Voltage Amps Cont./int. 0 20 50 100 L w H — Model No. 
TA Series, High-Flow, 2-Stage 
Ув пр 115/230/ AC 8/4 175 1.35 127 115  145in 11.203in Тіп 270072 3НСА5 


14 
72 һр 115/280VAC  7.3/3.6 175 18 178 175 165  145in 11.609in Тіп 270073 3HCA6 
Зд һр 115/230/ AC 10.6/5.3 175 24 237 233 225  155in 12in Тіп 270080 3HCA7 


@GAS T 


A UNIT OF IDEX CORPORATION 


Oilless Articulating High-Flow pu 


THOMAS 

Compressors/Vacuum Pumps sperm 

Permanently lubricated components E SERIES AIR COMPRESSOR 

and stainless steel valves provide a Fully enclosed to protect 

long life and max. performance. Pump against harsh environments 

cylinders are corrosion-resistant for = Runs quietly—72dBA at 100 psi 

harsh environments. Has full pressure restart capabilities. 
Features permanent magnet DC motor 


А fi 5KA94 
and 2 cast-iron cylinders. 

FullLoad Max. PSI Max. Free Air СЕМ © psi Free Air СЕМ @ In. Hg Overall Overall Overall Mfr. Item 

HP Voltage Amps Cont./Int. — Vacuum 0 20 50 0 10 20 Length Width Height Brand Model No. 
Yéhp — 115V AC VAC 4. 50/50 —26inH 15 T 0.9 15 07 028 77.625 in 5.625іп 8.5 in Gast 1LAA-251-M100X 5КА91 
иһ 115V АС VAC 6.8 50/50 27.5inHg 20 175 15 2.0 10 041  125in  5.625in  8.625in Gast 2LAF-251-M200X 5KA92 
“np - 12V DC VAC 26 -/100 — 17 14 109 — = — 17.562 in 5.872 in  5.812in Thomas 270024 5GUM8 
115V AC VAC 6.6 50/50 = 23 23 1.8 — — — 1725іп 14.25 in  1125in Gast 3LBA-10-M300AX 11X373 
vs hp 12V DC VAC 28 7100 = 22 175 134 — — — ii2in  5.625in 8.625 in Thomas 270025 2KFU8 
24V DC VAC 18.5 -/100 — 22 1/0 І34  — — — li2in  5.812in 8.625 in Thomas 270047 5GUM7 
ў һр Т15/230У AC VAC 1276 50/50 27.5inHg 45 35 3 45 15 0.6  13.166in 121 8.875 in Gast 4LCB-251-M450X 5KA94 
ya һр 115/230V AC VAC 16/8 50/50 27.5inHg 54 48 4 54 15 0.6 145in  1225in 8.875іп Gast 5LCA-251-M550NGX  5KA95 

E Series Air Compressor 

Ya hp 12V DC VAC 52 -/100 = 3.35 28 225 = = —  . 15.312 in 10.125 in 15in Thomas 270063 16267 
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—  — — 
WELCH THOMAS 


by Gardner Denver by Gardner Denver 


Oilless Rocking Piston Air 
Compressors/Vacuum Pumps 


= Continuous-duty rated 
= Quiet-running—9634dBA at 60 psi 


Units feature rugged flexible piston cup and shaded-pole motor 
with automatic thermal protection and high-torque start windings. 


Item 
Corrosion-resistant sandwich valve stops foreign particles from lodging 5 For Ше With Brand No. 
і i i i ervice Кї 
on valve seats. Aluminum cylinders, cylinder heads, and pistons. 1007072 m Thomas К? 
š " " " А " jomas 
Welch—Provide adjustable vacuum for light industrial and QC labora- 405ADC38/12 Thomas ^ 2KFV7 
tory applications. 38XV25 can handle high-moisture vapor loads and 57351 Thomas 2KFWS 
: 617CA22 Thomas — 2KFW1 
has a 10-gal. vacuum tank system for pick and place, small scale 617CA32 Thomas 2KFV4 
vacuum forming, and vacuum chucking. 688CE44 Thomas  — 2KFV9 
Free Air Free Air 
No. of Full Load Мах. PSI Max. CFM @ psi CFM @ In. Hg Mfr. Item 
HP Cylinders Voltage Amps Cont./Int. Vacuum Inlet Size Outlet Size 0 100 10 20 Brand Model No. 
Horizontal 
Y hp 2 115V AC = = 26 in Hg ¥ in %1п 74 — 4.6 23 Welch 8150B-30 38XV25 
Tankless 
Yo hp 1 12V DC 10.5 100/100 = Ye in Vain 0.79 0.24 = = Thomas 405ADC38/12 52349 
7а hp 1 11-15V DC 9 100 27.0 in Hg Vain Vain 0.7 01 0.3 0,15 Gast LOA-101-JR 33K842 
1 115/230V AC — 14/8 125 27 in Hg Vain Vain 14 0.3 10 — Gast — 86R123-101-N170X 520089 
Vs hp 1 115V AC 31 100/100 — 25.6 in Hg Vain Vain 0.78 0.07 0.47 0.16 Thomas 617CA22 57646 
1 115V AC 46 50/60 26.8іп Hg VA Vain 1.22 - 0.65 023 Thomas 617CA32 2KFV1 
1 115/2800VAC 2.8/1.4 100 27 in Hg Vain Vain 2.0 08 1.0 = Gast 86R142-P001B-N270X 520090 
Yi hp 1 115/230/ АС — 2.6/1.4 100/100 29.5 in Hg Vain Vain 2.0 0.7 14 04 Gast 878135-101-М270Х 36Х063 
1 115V AC 17 100 27.6 in Hg Vain Vain 16 = 1.55 = Welch 2546B-01 38XV19 
1 115V AC 3.6 100/100 27.6 in Hg Vain Vain 1.6 0.76 0.9 0.33 Thomas 688CE44 57647 
2 115V AC 32 = 29 in Hg VA Vain = - 0.98 0.48 Тһотаѕ 2688VE44 57648 
Vs hp 2 115V AC 47 25/25 — 27.6inHg Vain Vain 3.15 = 1.6 0.64 Тпотаѕ 2688CE44 52350 
2 115V AC 22 — 298inHg іп Vis in 3.5 — 34 — Welch 2581B-50 38XV17 
2 115V AC 22 — 29.8 in Hg Vain Sie in 23 = 2.25 = Welch 2561B-50 38XV21 
23 
2 115230уАС 230/600 = 29inHg Ии Vain 27 - 15 06 Gast — 87R555-VI01-N470X — 52KA64 
Ve hp 120/60V AC 
2 115/230V AC 6.0/3.0 30/30 27.5 in Hg Vain Vain 46 0.88 2.8 12 Gast — 87R645-101-N470X 36Х062 
2 115/280V AC 5.7/2.8 50/125  25inHg Vain Vain 42 18 28 10 Gast — 87R642-101R-N470X — 36XD64 
34 hp 1 115V AC 10.6 125/125 25.9 in Hg Vain Vain 3.78 1.99 1.98 0.7 Thomas 1207PK80 2KFU9 
—— 
C)cAsT THOMAS 
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Item 
For Use With Includes Brand No. 
0211-143-G8CX Belt Spacer, Gaskets, Vanes Gast 3HDJ5 
F " 1 Gasket (AK521), 2 Felt Spacers (AK524), 
0523-V1910-SG588DX 2 O-rings (AK473), 4 Vanes (AH850A) Gast — 3HDJ6 
107CAB18, 107CDC20, Diaphragm, Screws, Valve Flappers, 
2FKW6 Valve Keeper, Valve Plate Gasket Thomas 2КРИЗ 
СН ЕЧ Gasket, Gasket Bolt and Filter, O-ring, Vane Gast ЗНОЈ8 
1531-320-G557X Filter, Gaskets, Vanes Gast 3HDJ2 
1HAB-44-M100X, 1HAB-84T- 
М5 MEO. AM OOX, Filter, Gaskets, Head Valves, Rings, Seals Gast | 3HDK2 
251-M322, 2LAF-251-M200X 
Bearings, Deflector, Filter/ 
2067-V108, 2567-V108 Mufflers, Gaskets, Vanes Gast 3HDJ9 
Diaphragm, Screws, Valve Flappers, 
21070420 Valve Keeper, Valve Plate Gasket Thomas 2KFW4 
Bearings, Deflector, Filter/ 
20469 Mufflers, Gaskets, Vanes Gast 3HDK1 
2CJH2, 2CJH3, 47460, ; ; 
47707, 57676 Filter, Gaskets, Head Valves, Rings, Seals Gast 3HDK6 
27869, 27870, 47706, 
5КА94, 5КА95, Filter, Gaskets, Head Valves, Rings, Seals Gast 3HDK5 
52674, 52675 
ЗНВВ-251-М322, ЗНВВ-32- 
M300X, 3HBB-69T-M300X, Filter, Gaskets, Head Valves, Rings, Seals Gast 3HDK3 
3LBA-251-M300X 
Diaphragm, Filter, Gasket O-Ring, 
4Х1.33, 52348 Screws, Valve Flappers, Valve Keeper Thomas 2КЕМВ 
5KA74, 5KA87, 5KA90 Cup Seal, Filter, Gaskets, Head Valve, O-ring бав 3HDK7 
5KA78 Cups, Cylinders, Leaf Valves, O-rings, Screws баѕ 3HDL3 
5KA79 Cups, Cylinders, Leaf Valves, O-rings, Screws ба 3HDL4 
5KA81 Vanes and Foam Gas 3HDJ4 
5KA85 Gasket, Head, Leaf Valves, Screws, Valve Plate баѕ 3HDL9 
Filter Elements, Gasket, Leaf 
DOA-P551-KH, DOA-P707-FB Valves, O-Ring, Screws Gas 3HDL7 
DOA-P707-AA, DOA- Filter Elements, Gasket, Leaf Gas 3HDL8 
P710T-AA, DOA-V751-FB Valves, O-Ring, Screws 
Filter Elements, Gasket, Leaf 
MOA-P25-JH Valves, O-Ring, Screws Gas 3HDL6 
ROA-P251-AA Cup Seal, Filter, Gaskets, Head Valve, O-ring — Gas 3HDK8 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Vacuum Pumps 
Lubricated Rotary = zr» 

Rietschle 
Vane Vacuum Pumps A Gardner Denver Product 


= NEMA Premium motors 

a Oil sight glass 

Single-stage, oil-flooded units are direct driven. Oil-free 
discharge through large droplet separation followed by oil mist 
filters. Gas ballast. Also include fine mesh filter, vacuum nonre- 
turn valve, and initial fill of oil. 


Vacuum Mfr. Item 
р oha For Use With ENS Model = Mo 
ts CORN 


Amps End Max. NPT Overall Mfr. Item 
HP Phase Voltage AC mE Vacuum ВА Inlet - L W H Model 


i2in 10in 
10.06 in 


“Three IRN AC 4090 in i 4 
2h Three АС. 6.7 E 67 1 “in_ 23.81in 13.25 іп 10.5 in 367455 
P "Three 35.0 cfm 67 1% in_24.68 in 13.12in 10.5 in 5KY79 


5КҮ80 | 


“Shp Th 49.0 cím 68 i Min 27.68 іп 13 [zn 
5 hp 111 71.0 cfm 69 1 %in 31.62 in 
_ P "Three 71.0 сіт 29.9 69 17 іп 31. ‘62 in 161п 
d 
ERU, 


Rietschle 


b: 
A Gardner Denver Product by Gardner Denver y Gardner Denver 


Corrosive Environment 


CjcAsT е 
А UNIT OF IDEX CORPORATION. Vacuum Pumps 
Vacuum Pump Oils » Ultimate pressure Torr 1 x 10-4 
Oils meet rigid requirements for vapor pressure, 2-stage high-vacuum pumps are used 
stability, and viscosity. Tested for high vacuum for pumping corrosive gases to pressures 
levels. 3HDP8 is specifically formulated for Gast below 1 Torr (1mm of Hg). Vane springs, 
lubricated rotary vane air motors and rotary a valves, pressure tubes, and oil baffle 
vane compressors/vacuum pumps. 6D753 is ——À are made of stainless steel. Oil case is 


PTFE lined. Nitrogen purge helps reduce 


synthetic oil, recommended for corrosive gas 6D736 ; қары: 
applications. corrosion. Gas ballast valve inhibits 
Container Mfr. Item | Vapor condensation. Low rpm reduces 
Description Size Brand Model No. icti i ir di 
“Elmo Rieischle VC and VCE Series iat Emo Rietschie 75175001 ТАҢ?З | fiction wear. Large oil reservoir dilutes 
Elmo Rietschle VCB Series i Tat Elmo Rietschle 75175010 2GKG6 | contaminants. 
Gast Rotary Vane Air Motors and Rotary іш Gast KAD220- 3HDP8 Intake Male Amps Overall Overall Overall Міг. Item 
Vane Compresso/Vacum Pumps 2 “. HP Displacement SAE Flare voltage А -Length Width — Height — Model No. _ 
-Welch DIRECTORR Direct-Drive dqt Оігесїотг 8995Р-11 60754 | У һр 09сіт 150-ММ/16 AC 17.81in 9іп  12.62in 1400N-01 5JMTO 
-Welch DUOSEAL? Belt-Drive | Tat Duosea| | 1407K-11 60736 | “hp 56сіп 150-ММ/25 +З, АС aia 19.31 in 14.12 in 15.43 іп 1402N-01 60735 | 
Welch Gold Vac TL Gold EM E ihp  10.6cfm  ISO-NW25 115/230VAC 11.0/5.5 19.31in 12.31in 15.62 in 1376М-01 5JMT1 
= 
| = - sz = 
o 3 
WELCH Р 
D UO S EAL & by Gardner Denver : 
Standard High-Vacuum Pumps ChemStar? Dry 
» Large oil reservoir Oilless Deep 


= Continuous duty with thermally protected motors Vacuum Pump p. A 


= Ultimate pressure Torr 1 x 10% 
Low pump rpm (400 to 580 rpm). Pumps operate 20°F cooler than many high-rpm direct-drive = Chemical duty 


pumps. All-metal internal construction and 2-stage rotary valve design. Robust dry vacuum pump provides a deep vacuum in extremely 
Contoured molded belt guard and base on 32655 and 3Z656 for quieter operation. Gas ballast harsh chemical applications. Delivers deep vacuum with max. 
inhibits condensation inside pump. Factory wired for 115V operation. Intake filter screens. Belt flow of 150 L/min. (9 cfm) at 2 Torr making it ideal for many 
guard, base, motor with On/Off switch, and 3-wire cord. Blue/gray finish. Oil included. evaporative processes. Use with freeze dryers, vacuum ovens, 
Tube Amps Overall Overall Overall Mfr. Item and other light industrial applications. 115V, 60 Hz. Inlet/outlet 

HP DisplacementInside Dia. — Voltage AC Length Width — Height Model No. connection: NW 25 
“Yhp 09cm win 115VÀC xi 6 1775іп  9in 12.62іп 14008-01 37654 : : 
hp  56cím = j 20in 12іп 15.62іп 14028-01 37655 Amps End МРТ Mtr. Item 
“Thp 10.6 cfm ! 115/230V AC EE 19.25in 1412in  15.37in 1376В-01 37656 | AC Vacuum Inlet Displacement | 

ihp 177cm 1% it 115/230V АС 11.0/5.5 — 26in 13.75іп 18.75in 13978-01 37657 iC 3 00507 іп ‘1.2 cfm T 
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Commercial and Industrial 


А ін в WELCH D S ® 
Refrigeration Service Pumps woes. MUO SEAL 
Designed for removing air and moisture num т my К AL | 

i i i i Application Tonnage 0. zapabilities | 
from industrial and commercial chillers. ШІН 100 to 500 57025 Handles harsh salt-laden water vapor. | 
Vacuum pumps are rated for low- Absorption Chiller 500101000 52025, 6D731 ^ Withstands accidental ingestion of salt solution. | 
micron Hg vacuum, continuous duty. nel = GH qs IURE E ка 
Pumps include a gas ballast valve that Cold Storage 5010500 52025, 60731 Handles high water vapor loads. 
inhibits condensation reducing corro- ЫШЫ (ШЫ аа e e Pak — 
sion, On/Off switch, 3-wire cord, and ой. | yore cec o, 101050 52025 presence of R-11, R-12, R-13, R-22, R-113, 

. Ammonia Chiller 50 to 500 52025, 6D731 R-123, R-114, R-502, R-503 or ammonia. 
DuoSeal® Belt-Drive—All-metal 500 to 1000 60733 ш high watar vapor loads. 
internal construction and low pump aws a very deep vacuum. 
rpm provide long service life. Large oil Ultimate Intake Overall 
i i i Pressure Male Amps Mfr. Шет 
reservoirs dilute contaminants. Come HP Displacement Torr SAEFlare Voltage Al L Ww H Model Мо. 


complete with base, belt, belt guard, 


Duoseal? Belt-Drive 


i ing hp 5.6cfm 1х104 % 115/230V AC 8.4/4.2 20in 12in 15іп 14028-46 52025 
and motor. 52025 also includes carrying tp 106 cim 1x 104 — $1 — T15230V AC 11/55 20in14.12 1115.37 1113768-46 601731 
handles. P777 cim 1x 10-4 1% (FINPT 115/230V АС 13.4/6/7 26 in 13.75 in 18.75 in1397B-46 60733 
_ Static Eliminating Air Gun, Air жАЯ/Н 
SENSE Cannon, and Power Supplies 
бу | = Pressure range: 5 to 120 psi 
% i mw E Air gun is for manual operations; air cannon 
is mountable for stationary applications. 
Siep? Power Supplies—Include metal case and 
feature lighted power switch. 
= 50/60 Hz 
а 361134 = 5mA max. 
EXAUF = Mounting: flange 48RD61 
Air Knives and Air Knife Kits m uos m 19 
ion: 1⁄4" Air Consumption* No. Outlets Voltag No. 
= Inlet connection: 7 (P) NPT Static Eliminating Air Gun Power Supply for Static Eliminating Air Guns/Cannons 
= Max. dBA: 69 at 80 psi ЖЕРІГЕН 488062 120/230V AC 48RD63 
= Working pressure: 80 to 250 psi Static "рекеті hir DN 
i . " р 
ғ Air slot gap: 0.002 і | * Calculated at 80 psi. 
Kits include filter, pressure regulator, filter/regulator mounting hardware, and 
shim kit. 
ALUMINUM AIR KNIVES 
= Max. temp.: 180?F 
a 1.75"D x 1.44"H x 3" to 54"W 
Quiet, hard-hitting curtain of air can be used for blowoff, cleaning, drying, and 
cooling applications. 4LCR3 20CL72 
STAINLESS STEEL AIR KNIVES AND KITS LEXA 
= Max. temp.: 800°F H H 
круг» Engineered Air Nozzles 
SUPER AIR KNIFE SHIM KITS Produce outlet flows 25 times greater than 
| the air they consume. 
Aluminum—Include 1 each of 0.001", 0.003", and 0.004" polyester shims. ilm 
Stainless Steel—Include three 0.002" stainless steel shims. — EiS" но. — 
ALUMINUM STAINLESS Includes Air Nozzle, Ball Valve, 20CL72 4 
ALUMINUM ne KNIFE STAINLESS STEEL Magnetic Base, Stay Set Hose 
ALUMINUM) — AIR - STATI TEEL AIR 
hir AIR KNIFE | KNIFE KIT | ELIMINATORS | AIR KNIFE | KNIFE KIT итын | МАЛИ ал ЕЕ XTi 
AirSlot Consumption Мо.0/ Нет Item Item Item Item hir Max Item Нет Item 
Width (in.) (SCFM)* — Inlets No. No. No. No. No. Consumption* dBA* Inlet Size L No. No. No. 
EE ERE EE сша SE ME 
In .4 scm н f 
9in 26.1 scfm 4 | 4LCC/ | 4LCC8 — A4LCC9 | ALCD1 asem 42 eS | 1! = = 
i12in 34.8 ѕсіт 4 | 41602 | 4LCD3 361L35 ALCD4 | 41С05 {68 scfm 89 — In NPT 2 te in | BB IPAS = = 
шш ee E ME Sai : 
in .6 scfm 4 4 7 4 9 : - 
30in 87ө0т 4 | ALCES | 4LCE6 | 36138 | 4LCE7 | ALCES 10.5 sim 5 ИШТ Tis in_{ 200170 200.71 = 
36in 104,4 сіт 4 4168 | 4LCF9 361130 4LCG1 | 21662 22 scfm 77 Vin FNPT 2 3/50 in М. 4174 = 
42in  1218scíim 4 4LCE9 | 4LCF1 361L40 ALCF2 | 4LCF3 High Power Saf ы 
48in 1392 өсіп 5 | 4LCFA | 4LCF5 361141 ALCF6 | 4LCF7 ап rowel шу ТТТ ТО БЕКЕ ALCS АСТЫ 20CL69 
54in 156scím 5 6JJL5 6JJL6 361142 6JJL8 6JJL9 35 scfm 5% Sin MNPT Dein AECTT JECTS m 
* Calculated at 80 psi. 60 scfm 87 Фіп FNPT 2іп 41679 4LCU1 = 
F 87 ФіпММРТ 2%in | 4LCU2 4LCU3 = 
‘or Item For Item For Item For Item Safety 
Use With No. Use With No. Use With No. Use With No. Т V = 
Aluminum Super Air Knife Shim Kits Stainless Steel Super Air Knife Shim Kits зып 28 Меш ит | — 151053 ЕНІН 
4LCA8 4LCUA 4LCE5 4LCV7 4LCC1 4LCU5 4LCE7 4LCV8 68 MSx in Ss in = 15J055 38W844 
4LCC3 41606 41059  4LCW2 41065  4LCU7 — 4LCF2  4LCW3 4.9 scfm 68 An MNPT din — 157056 38W845 
4LCC/ 41608  4LCF4 410М/4 4LCC9 416004. 4106 4LCW5 75 Мех п ТӨП = 157057 151059 
4002. ALCVi — 4108 410/80 4LCD4 41042 41061  4LCWI 8.3 scfm 75V in MNPT 1 Vis in 15J058 38W846 
41606 4LCV3 6JJL5 6JJL7 41608 4LCV4 6JJL8 6JJN0 1 %in FNPT Тїп ALCR4 ALCR5 6JJN6 
АСЕТ 4LCV5 ALCE3 416/6 10 scfm hin МАРТ 1?4in | "ALCRG ALCRT нын 
Item 13 scfm 80 Ут МАРТ 1%їп — 4LCR3 = 
For Use With No. віт 74  WinFNPT 1%in | 4LCR8 ALCR9 6JJN5 
Air Knife Mounting System 74 WVAinMNPT 2%іп ALCTi ALCT2 — 
6 to 48 In Air Knives 4LCW6 * Calculated at 80 psi. 
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Air Amplifiers, Conveyors & Coolers 
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Air Amplifiers and Air Amplifier Kits 


= Pressure range: 
5 to 120 psi 
= Temp. rating: 275°F 


for aluminum; 400°F 


for stainless steel 


Compact, lightweight, and portable amplifiers run on compressed air so electricity is not required. 
Both the vacuum and discharge ends can be ducted, making them excellent for drawing fresh air 
from another location or moving smoke and fumes away. High-efficiency amplifiers feature an 
exact air gap; adjustable amplifiers can be adjusted up to 0.010" at 80 psi. Kits include shim set, 
filter separator, pressure regulator, and filter/regulator mounting hardware. 


ALUMINUM STAINLESS STEEL 4NUWS9 
Air Output Air Amplifier Air Amplifier Kit, Air Amplifier Air Amplifier Kit 
Amplification Volume CFM Inside Item Item Item Item 

СЕМ (9 80psi X Ratio @ 80 psi Air Inlet Dia. Max. dBA No. No. No. No. 
Adjustable 

8.9 cfm 10 267 cfm Ye in NPT 0.45 in 78 dBA 4LCX7 4LCX8 4LCX9 4LCY1 

12.9 cfm 16 618 cfm Ya in МРТ 0.84 in 81 dBA 4LCY2 4LCY3 ALCY4 4NUW8 

21.5 cfm 20 1,290 cfm Ys іп NPT 1.64 in 82 dBA 4NUW9 4NUX1 ANUX2 ANUX3 

35.2 cfm 22 2,323 сїт У in NPT 2.2 in 83 dBA 15J062 15J063 15J066 15J067 

50 cfm 24 3,600 cfm Yo in NPT 3.02 in 84 dBA 15J064 15J065 15J068 15J069 
High-Efficiency 

6.1 cfm 12 219 cfm Vs in МРТ 0.45 in 69 dBA 4LCX1 4LCX2 

8.1 cfm 18 436 cfm Ya in NPT 0.84 in 72 dBA 4LCX3 4LCX4 — = 

15.5 cfm 22 1,023 cfm Ys in NPT 1.64 in 72 dBA 4LCX5 4LCX6 = = 

29.2 cfm 25 2,190 cfm У іп NPT 3.02 іп 73 dBA 15J060 15J061 = = 
EXAIRS 


Air Conveyors and Air Conveyor Kits 


= Pressure range: Connect conveyors to common hose or duct to move large 
20 to 250 psi volumes of material over long distances with a small amount 

= Temp. rating: 275°F 
for aluminum; 400°F 


for stainless steel and Pressure regulator makes it easy to control the material flow 


Hardened Steel Alloy—Heavy- 
duty conveyors can move more 


of compressed air. Kits include mounting bracket, filter separa- material over longer lengths. 
tor, pressure regulator, and filter/regulator mounting hardware. 


Hardened steel alloy won't wear 
prematurely and can withstand 


hardened steel alloy rate. Ideal for bulk material and scrap. 


abrasive material applications. 4LCN9 


ALUMINUM STAINLESS STEEL HARDENED STEEL ALLOY 
Vacuum Vacuum Vacuum Vacuum Vacuum 
Conveyor | Conveyor Kit | Conveyor | Conveyor Kit Vacuum Conveyor| Conveyor Kit 
Hose Air Item Item Item Item Hose Air Item Item 
Size — Consumption* — Vacuum Air Inlet No. No. No. No. Size  Consumption* Vacuum Air Inlet No. No. 
ЕМ 10.7 scfm -/2inwc "АРТ ALCN1 A4LCN2 4LCP2 4LCP3 y 26 scfm -144 in wc VW NPT 6KHL2 6KHL3 
T 147 scfm -2inwc У" NPT ALCN3 4LCN4 ALCP4 ALCP5 T 35 scfm -105 in wc Ya" NPT 6KHL4 6KHL5 
TW. 25.9 scfm -2inwc У" NPT ALCNS 4LCN6 4LCP6 4LCP7 TW. 49 scfm -83 in wc Y NPT 6KHL6 6KHL7 
TW. 33 scfm -36.8 іп wc Зв" МРТ ALCN7 ALCNS 4LCP8 ALCP9 TW 55 scfm -60 in wc 38" NPT 6KHL8 6KHL9 
2" 45 scfm -28.5inwc $6" МРТ 4LCN9 4LCP1 4LCR1 4LCR2 2" 75 scfm -42 in WC 38" МРТ 6KHNO 6KHN1 
* Calculated at 80 psi. 
Enclosure Coolers 
= Pressure range: 80 to 120 psi 
For Use With Item 


= Temp. rating: 125°F 
Convert compressed air into cold air to keep enclosure from over- 
heating. Units include thermostat, solenoid valve, filter, and cold air 


distribution kit. Side-mount kits are for use where space is limited 41058, 4LCK9 20CL90 
| 41612, 4LCL3, 4LCLS, 
on the top or sides of enclosure. 4146 41018, 41619 206191 


Grainger Item Number — No. 
Side-Mount Lug Kits 


ALCK7 20CL88 
ALCL1, 4LCL4, 4LCL7 — 20CL89 


ALUMINUM STAINLESS STEEL ALUMINUM, STAINLESS STEEL KIT © 
NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 Е 
СЕМ G Вин © Мах. Item Max. Item Max. Item 
100 psi 100 psi dBA Air Inlet No. dBA Air Inlet No. dBA Air Inlet No. X 
В сіт 550 BtuH |67 dBA У іп (F)NPT 4LCK8 |67 dBA Yin (F)NPT 4LCK9 |67 dBA іп (M)NPT 4LCK7 
15 сїт 1,000 BtuH | 73 dBA “in (F)NPT 41612 |73(ВА in (F)NPT 4LCL3 |73 dBA 7 іп (M)NPT 41611 
30 сіт 2,000 BtuH | 80 dBA Ў іп (F)NPT 4LCL5 | 80 dBA Жіп (F)NPT 4LCL6 |74 dBA У іп (M)NPT 41614 
35 сіт 2,500 BtuH | 82 dBA Ў іп (F)NPT 4LCL8 |82 dBA in (F)NPT 4LCL9 |78 dBA 7 іп (M)NPT 41617 
SO | 
Sa — EXAIR 

Cold Gun 4 = Pressure range: 80 to 120 psi 
Coolant Systems Y 4LCJ3 » 303 stainless steel 


= Inlet connection: 1⁄4" (M)NPT, except 
Mini Cold Guns are vs" (M)NPT 


Improve dry machining a 
tool life. Systems include 


Cool compressed air supply to -50°F. 


nd prolong Cooling kits include muffler, hose, and 


cone and 


= Pressure range: 80 to 120 psi fan nozzles. Mini Cold guns produce generators. 
1» Temp. drop: 50°F at 100 psi at 550 BtuH, Cold guns at 1000 Btu, cim @ Differential BtuH @ Air Item 
А F # 100 psi Range 100 psi Inlet No. 
= Aluminum/stainless and High-Power guns at 2000 BtuH. Vortex Tubes 
steel body material 8 cfm 28° to 129°F 550 BtuH Ув in (M)NPT 4LCK2 
SINGLE HOSE | DUAL HOSE 15 cfm 28° to 129°F 1,000 BtuH Ya in (M)NPT 4LCK3 
Air Item Item 25 сїтї 28° to 129°F 1,700 BtuH Va in (M)NPT ALCKA 
Description Consumption* Max. dBA* No. No. 30 cfm 28° to 129° 2,000 BtuH Ya in (M)NPT ALCKS 
Mini Cold Gun 8 scfm 76 dBA 38W847 38W848 40 сіт 28° to 129°F 2,800 BtuH Ya in (M)NPT 41СК6 
Cold Gun 15 scfm 70 dBA 4LCJ1 4LCJ2 Vortex Tube Cooling Kits 
High-Power Cold Gun 30 scfm 82 dBA ALCJS ALCJA 2108 28° to 129°F 135 to 550 Ув in (M)NPT ALCKi 
* Calculated at 80 psi. 10 to 40 28° to 129°F 650 to 2800 Vain (M)NPT 4LCJ9 
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PNEUMATICS 
Regenerative Blowers 


52649 


53WCO7 


шм. 
Regenerative Blowers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Industrial-duty, oilless air blowers can be used for pressure or vacuum. Flow without pulsation 
at low noise levels and are dynamically balanced to eliminate vibration. Equipped with continu- 
ous duty TEFC motors, aluminum alloy impeller, mounting base, and housing. Use as original 
equipment or for upgraded performance. Pneumatic air tube conveying systems, vacuum 
cleaning systems, vacuum lifting, vacuum hold down, vacuum transport, bottle filling stations, 
printing presses, screen printing, air cushion tables, drying systems, weld fume extraction, 
textile machinery, dental equipment, waste and water fish pond aeration, aquarium aeration, 
aeration plating tanks, and air knife systems. For use with air and noncombustible, noncor- 


rosive, nonexplosive gases. 


Note: A vacuum or pressure relief valve (sold separately) is 
required for proper operation. 


Performance ratings shown are rated with motor running 
at 60 Hz. If 50 Hz is used, deduct 1% from rating. Min. cfm 
ratings are at continuous flow. Relief valves are mandatory 
for flow conditions that are under min. or less. 


Conversions: to psi = (in. of water x 0.036); to in. Hg = 
water x 0.074). 


(in. of 


High-Pressure Turbo Blowers—Cast- 
aluminum blower housings and enclosed 
impellers provide higher pressure capabilities 
than centrifugal blowers. 


Max. 
Max. Flow Max. Full Load Inlet Outlet Mfr. Item 
HP Pressure Rate Vacuum. Voltaget Amps Size — Size Model No. - 
Singles Stage, E -Phase um eee | Fm Е 
іп МС 19.5 сіп 18.7 іп WC  115/230V AC 1.2/0.6 їйїп {sin | _ VFCO80P-5T 47149 
0.17 hb 2 d in WC 27 cfm 26 in WC 115/230V AC 1.5/.75 Tin Tin VFC100P-5T 5JEN9 
0.37hp  34inWC 42 cfm 33 in WC 115/230V AC 3.6/1.8 Tin Tin VFC200P-5T 47150 
0.51hp 50 МС 56 cfm 45 in WC 115/230V AC 5.0/2.5 Twin 14 in VFC300P-5T 57187 
1.0 һр 545inWC 98сіт 50 in WC 115/230V AC 8.6/4.3 Tein 12 | VEC400P-5T 47151 
25hp  80inWC  154cfm  70inWC  200-230V AC —— 1  — iin tin | VFC508P-2T 57650 
| Single-Stage, 3-Phase Ennis A 
0.17 һр 265inWC 27сіт 26іп WC 200-230/460/ AC 0.53/0.26 {in Tin VFC100A-7W 5ЈЕРО 
0.33hp  37in WC 42 сїт 34in WC ^ 200-230/460V AC 1.2/0.6 Tin Tin | VFC200A-7W 5F242 
0.5 hp 50 in WC 56 cfm 45 in WC 575V AC FE Тиіп 1in VFC300A-5W 5ЈЕР1 
0.56hp  50inWC 56 сіт ^ 45inWC 200-230/460У AC 17/.85 їйїп 1%in | VFC300A-7W 52649 
14hp  58inWC  89cfm  50inWC  230/460V AC 3.8/1.8 {in {%2in|  VFZ401A-/W — 53WC07 
14һр  58inWC 89cfm 50іп МС ТУМАС. 214. Twin 1 іп VFZ401A-5W 53WC08 
2.7 hp 80 in WC 135 cfm 80 in WC 230/460V AC 7.8/3.7 Tin 1%in | VFZ501A-7W 53WC09 
2.7 hp 80 in WC 135 cfm 80 in WC 575V AC 3.0 Twin 1¥%in | VFZ501A-5W 53WC10 
5hp  134inWC  17/3cím  96inWC  230/460V AC 13.2/6.1 2in  2in VFZ601A-7W 53WC11 
5 hp 134inWC — 173cfm 96 in WC 575V AC 4.9 2in 2in VFZ601A-5W 53WC12 
6.7 hp 85 in WC 217 cim — 9.7 in WC 575V AC 6.5 2in 2in VFZ701A-5W 53WC14 
6&7hp  105inWC 217 cfm 98 in WC 230/460V AC 17.6/8.1 2in 2in VFZ701A-7W 53WC13 
107һр 115inWC  379cfm 105іп WC 230/460V AC 27.8/12.6 2in 2%in VFZ801A-7W 53WC15 
10.7hp 115inWC  379cfm 105 іп WC 575V AC 10.1 2іп 2 іп!  VFZ801A-5W 53WC16 
14.7 n 100 іп МС 574 сїт 80 in WC 230/460V AC 39.1/18.9 3 in 3in | VFZ901A-7W 53WC17 
147h 100 іп ҮС 574сіт 80 in WC 575V AC 15.2 3in 3 in VFZ901A-5W 53WC18 
‘Single m. uet High-Pressure Turbo Blowers | н Е 
12 hp WC 750сіт —6.9in WC 230V AC 93 4in 4іп RD6-L 39UV94 
1.2 hp 11 ТІ WC 750cfm 6.9іп WC 460V AC 4.15 4 in 4 in RD6-H 39UV93 
2-Stage, 1-Phase Я x z қ 3 
2 ы hp 125 inWC 5бсіп 110 іп WC 115/230V AC 14.2-12/7.2-6 Tin Tin 2VFB30-1.2-5T 38UW85 
-Stage, 3-Phase 
2 *` 125 5inWC 56 сіт —110inWC  230/460V AC 3.9-3.68/2.2-2.12 din іп 2VFB30-1.2-7W 38084 
АРА ip 169іп WC 106 сіп 140 in WC 230/460V AC 10.4-9.4/5.85-5.52 1%in 1%in | 2VFB40-3.42-7W 38UW83 
6.16hp  192inWC — 159cfm — 160in WC 230/460V AC 16.1-15.7/9.3-9.1 2in  2in 2VFB50-6.16-7/W  38UW82 
74hp  200inWC 2220іт 185іп WC 230/460V AC 26.1-21.1/13.8-12.1  2in 2in 2VFB60-8.4-7W 38UW81 
115һр 265 іп МС  222cfm 215іп WC 230/460V AC 30-24.4/16-14.1 2in  2in 2VFB60-11.5-7W ^ 38UW80 


t Voltage range at 50 Hz. 1-phase 110 or 110/120V. 3-phase 190-230/380-460V. 


FuJ 


5F245 


Inlet Filters with Replaceable Covers 


Filters have perforated outer cylinders; inner cylinder is wrapped with fine 0.009" mesh screen. Replaceable filter covers 
are made of %"-thick, 100% polyester filter media. They provide 80% efficiency to 5 microns and are for use with Fuji, Gast, 
Rotron, Siemens, and Spencer regenerative blowers. 


For Use with Blower Nos. 


VFC100A-7W, VFC100P-5T, VFC200A-7W, VFC200P-5T, VFC300A-7W, VFC300P-5T, VFD2S, VFD3S | 
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VFC400A-5W, VFC400A-7W, VFC400P-5T, VFC500A-5W, VFC500A- 

7W, VFC508P-2T, VFD4, VFD41, VFD41S, VFD42, VFD42S 

\ЕСБ00А- 5W, \ЕСбООА- 7W, VFC700A- 5W, VFC700A- 7W, VFD5, VFD5D, VFD6 
VFC800A-5W, VFC800A-7W,. VFC904A- BW. VFC904A-7W, VFD6D, VFD8, VFD9 


Find even MORE on Grainger.com? 


Rebuild Kits—Contain all the essential 
parts needed for routine maintenance: 
Silencer assembly, bearing shims, bear- 
ings, and shaft seal. 


Item 
Е For Use With No. 
Rebuild Kits | PRC 
42750, 5F242 30008 - 
571 ar ‚57649 3DUUS _ 
_ 47751, SUL ~ . SDUVT _ 
-- 747752, 57650 |... 3DUV2 _ 
_ "BJEP4, 57188 ЕШТЕНЕ 
5ЈЕР5 57651. 230004 - 
5JEP6, 57189 300/5 - 
5243, bJEP7 | . 3DUV6 - 
REQUIRED RELIEF REQUIRED RELIEF 
VALVE FOR VACUUM | VALVE FOR PRESSURE 
Mfr. Item Mfr. Item 
Model No. Model No. 
— к= Р\/З 57577 
VV4 57574 PV4 52518 
15 57575 PV5 52579 
= — PV3 57577 
- - PV3 57577 
WA 57574 PV4 52578 
VV4 52574 PV4 52518 
VV0662 12F714 | — — 
VV0662 12F714 — — 
W7 52652 PV7 52654 
W7 52652 PV7 52654 
VV8 52653 PV8 52655 
ws 52653 PV8 52655 
VV8 52653 PV8 52655 
|. WS8 52653 |  PV8 52655 
| VRV305 38UW92 | — — 
— — | PRV305 38UW86 
| VRV307  38UW93 | PRV307 38087 
VRV40 38UW94 | PRV40 38UW88 
"VRV50 38UW95 | PRV50 38UW89 
VRV608 38UW96 PRV608 38UW90 
VRV6011  38UW97 | PRV6011  38UW91 


Inlet Filter with Cover | Replacement Filter Cover 
Mfr. е 


Mfr. Item 

Model _No. Model _No. 
F-123 52581 C-123 52584 
F-45 52582 C-45 52585 
F-67 52583 C-67 52586 
F-89 5F244 C-89 5F245 
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PNEUMATICS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Displacement Blowers 


SPEEDAIRE ` 


ИОД 


Positive Displacement 
Blowers and Vacuum Pumps 


Drop-in replacements for various roots-type 

blowers and vacuum pumps. Used in various 
industrial applications such as pneumatic convey- 
ing, wastewater treatment, surface cleaning, and 
dairy milking. Handle continuous loads. Alloy steel 
timing gears assure nonslip timing. High-strength 
drive shaft provides greater blower durability and 
installation flexibility. High-strength cylinder with 
heat-dissipating fins for reduced noise and vibration. 


igh-temperature seals provide їеак-їгее operation 2EPP4 2EPP7 
High-t ti | de leak-fi t 
In Severe-duty applications. blowers are available In 2EPUS 
dut licati Bl labl U 
horizontal and vertical configurations. 
Max. haft verall verall verall Item 
5 0 0 0 
Inlet Dia. Outlet Dia. Displacement Pressure Max. Vacuum RPM Range СЕМ Range HP Req. Dia. Width Height Depth No. 
Horizontal Right Hand Positive Displacement Blowers Б 
1 in (Р)МР 1 in (F)NP 0.2 cuin/rev — 12 psi 15.0inHg 1389 їо 5275 2210 73 0.8 to 5.1 0.625 in 10 in Тіп 9.25 in 2EPN9 
1.25 in (F)NPT 1.25 іп (Р)МРТ_ 0.54 cuin/rev 15 psi 16.0inHg 1091 їо 3600 1010138 1.110 11.5 0.75 in 11.56 in 8.87 in 11.25 in 2EPP8 
1.5 in (F)NPT 1.5 in HNP NPT 0.82 cuin/rev 15 psi 16.0inHg 955103600 7210218 1.71017.7 0.875 іп 13.92 іп 10.43 іп 12.37 іп 2EPR5 
2 in (FNP 2 in (F)NPT 0.42 cuin/rev — 7 psi 140inHg  1389t05275 5510168 0.7 to 6.1 0.625 in 12 in 7 in 9.25 in 2EPP2 
(Ө 21п Ne 0.72 cuin/rev — 12 psi 15.0inHg 109110 3600 5710186 1.6to 12.3 0.75 in 12.44 in 8.87 in 11.25 in 2EPP4 
2.5 in (МРТ 1.24 cuin/rev  7psi 14.0inHg 109110 3600 10810350 1.110 12.4 0.75 in 15.06 in 8.87 in 11.25 in 2EPP6 
2.5 in (F)NPT 2.5 in (F)NPT 1.4 си іп/геу 10 psi 16.0inHg 95510 3600 13210376 3.0 to 20 0.875 in 10.43 in 12.37 in 2EPR1 
2.5 in (F)NPT 1.68 cuin/rev  15psi 16.0inHg 764102850 13410359 2.910284 1.125 іп 11.94 іп 15.37 in 2EPT2 
3 in (F)NP 3 in (F)NP. 2.04 cuin/rev — 7 psi 14.0inHg 955 їо 3600 19710572 1.6 іо 20.3 0.875 іп 10.43 іп 12.37 in 2EPR3 
З in (F)NP. 2.72 сиіп еу 15psi  160inHg 637102350 15210477 3.710379 1.3/5in 1475 in 18 in 2EPT8 
4 in (F)NP 2.52 cuin/rev — 13 psi 16.0inHg 764102850 20910542 4.51036.9 1.125 іп 11.94 іп 15.37 іп 2ЕРВ7 
4 іп (Р)МР 4 in (F)NP. 4.2 cu in/rev 7 psi 14.0inHg 764102850) 38810955  2.6to 33.1 1.125 in 11.94 in 15.37 in 2EPR9 
4 in (F)NP. 44cuin/rev 15psi  16.0inHg 546102050 27810682 61053.5 1.562 in 20.68 in 22 in 2EPUS 
5 in (ЕЈР ~ 5in(F)NP 459cuin/rev 14psi  16.0inHg 637102350 26710815 6310597 1.3/5in 1 14.93 in 18 in 2EPT4 
6 in Flange Mount біп Flange Mount 8.61 cuin/rev — 7 psi 14.0inHg 637102350 615101614 411056 1.375 іп i 16.25 in 18.11 in 2EPT6 
9 6 іп Flange Mount 8.79 cuin/rev — 10 psi 16.0inHg 546102050 601101383 1210712 1.562 in 26.62 in 19.5 in 22 in 2EPU1 
8 in Flange Mount 8in Flange Mount 14.04 cuin/rev — 6 psi 12.0inHg 546102050 1121 їо 2368 6.5 to 70 1.562 in 33.62 in 19.5 in 22 in 2EPU3 
Vertical Bottom Hand Positive Displacement Blowers Е Е is Ж i E = = 
1 іп (F) NF 1 in (F)NP 0.2 cuin/rev — 12 psi 15.0inHg 1945 to 5275 221073 0.8 to 5.1 0.625 in 10 in 9.5 in 6.5in 2EPP1 
1.25 in (F)NPT 125in(FNPT 0.54 cuin/rev 15 psi 16.0inHg 152810 3600 4010138 1.1 to 11.5 0.75 in 11.56 in 12.37 in 7.75 in 2EPP9 
1.5 in (F)NPT 1.5 іп (МРТ 0.82 cuin/rev  15psi X 16.0inHg 1337103600 7210218 1710177 0.875 in 13.92 in 12.68 in 8.37 in 2EPR6 
2 in (F)NP 2 in (F)NPT 0.42 cuin/rev — 7 psi. 14.0inHg 1945 to 5275 5510168 0.7 to 6.1 0.625 in 12 in 9.5 in 6.5 in 2EPP3 
2 in (F)NPT 0.72 cuin/rev — 12 psi 15.0іп На —1528t03600 5710186 1.6to 12.3 0.75 in 12.44 in 12.37 in 7.75 іп ?ЕРР5 
2.5 in (F)NPT 1.24 cuin/rev — 7 psi. 14.0 іп Hg 152810 3600 10810350 1.11012.4 0.75 іп 15.06 іп 12.37 іп 7.75 in 2EPP7 
2.5 in (F)NPT 2.5 in (МРТ 1.4 cuin/rev ^ 10 psi 16.0 inHg 133710 3600 13210376 3.0 to 20 0.875 in 16.17 in 12.68 in 8.37 in 2EPR2 
25in PNET 1.68cuin/rev — 15 psi 16.0inHg 107010 2850 13410359 2.9 to 28.4 1.125 іп 16.38 іп 16.біп 10.37 іп 2EPT3 
3 in (PNP З in (F)NPT 2.04 cuin/rev — 7 psi 14.0іп На 133710 3600 197 0 579 1.61020.3 0.875 іп 18.67 in 12.68 in 8.37 in 2EPR4 
(F) 3 in (F)NPT 2.72 cuin/rev 15 psi 16.0inHg 891102350 15210477 3.71037.9 1.375 іп 18.61 іп 20.75 іп 12 in 2ЕРТ9 
4 in (F)NPT 2.52cuin/rev 13psi  16.0inHg 1070102850 20910547 ^ 4.5to 36.9 1.125 in 18.38 in 16.6 in 10.37 in 2EPR8 
4 in (Р)МР 4 in (F)NPT 4.2 cu in/rev 7 psi. 14.0іп На 1070102850 388 їо 953 2.6 1033.1 1.125 іп 22.38 іп 16.6 іп 10.37 іп 2EPT1 
_ _ 4in (F)NPT 4.4 cuin/rev — 15psi 16.0inHg 764102050 27810682 61053.5. 1.562 іп 21.12 in 25.5 in 19.37 in 2EPU6 
5 in (F)NP 5 in (F)NPT 4.59 cuin/rev — 14 psi 16.0inHg 891 їо 2350 26710815 6.31059.7 1.375 іп 21.86 іп 20.75 іп 12.37 іп 2ЕРТ5 
6 in Flange Mount -біП Flange Mount 8.61 cuin/rev — 7 psi 140inHg 891102350 615101614 4411056 1.375 іп 28.86 іп 20.75 іп 15in 2EPT7 
9 6inFlange Mount 8.79cuin/rev 10 psi 16.0inHg 764 їо 2050 601101383 1210712 1.562 in 26.62 in 25.5 in 17 in 2EPU2 
8 in Flange Mount 8 in Flange Mount 14.04 cu in/rev — 6 psi 12.0inHg 764102050 1121102368 6.51070 1.562 in 33.62 in 25.5 in 17 іп 2EPU4 
| PKG. QTY. 
1 12 
Container ISO Viscosity | Item Item Container NLGI Temp. Pkg. Item 
Size Grade Viscosity © 40C Viscosity © 100C| Мо. No. Size Grade — Range Dropping Point Base Qty. — No. 
Synthetic Lubricants — 0 nao Pe ay Е ee ETO go Was вы ы жу AY IL NM de ee талы черта аР 
{qt 220 213.7 cSt 22.2 cSt | 2EPU7 2EPU8 1410 2 Upto 163°C 475 °F Synthetic Lithium Complex 10 — 2EPU9 


30J545 


30J550 1 
“s A, 
m 
‚ 22 е) 


©, 


Фь <МС » Pressure range: -100 to 1000kPa Include drain cock and water element. 
e e = Temp. range: 5? to 60°C 
f i > | FILTER 
acuum Y \ | | ELEMENTS 
Max. Mfr. Item Item 
Regulators - Нон ў ANUSOOO:NOS—| 30843-36036 
2 Port Item 
ШЫ iis ADR -1.3kPa Max, Flow Rate — Size йб _ Beall AMJ3000-NOSB | 300544 | ШЕ. ИШ 
emp. range: 5? t 5 m 
спара 2401 Уе — 300548 1. -AMUBOO0-NOGB — | 31546 “| 36LU38 
Include bracket and gauge. "240 lpm Win 301550 p AMJBO00-NTOB | 300547 | 36LU38 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. [|= 
Aluminum Tubing & Fittings Details on page A1. 


Air-Cooled Aftercoolers ПАКС 


» Aluminum bar/plate material 


(ч 


Max. Flow NPT 


= Max. pressure: 250 psi Max. CFM G  Inlet/ Max. Fan Max. Item 
j i Compressor 100 psi* Outlet Air Temp. HP — Voltage Amps Ww H D No. 

» Mounting legs included | 20 113 сїт din  350?F % 115/230V AC 5.2/2.6 А 15.94 іп 12.64 іп14.72 in 4UJE4 
Remove harmful water, oil, and contaminants 40 245сіп 1 %in 350°F % 115/280V АС 7/3.5 A 19.88 in 16.3 in 15.59 іп40ЈЕ5 
75 539cfm — 2in  350^F % 115/230VAC 8/4А 26.38 in 21.0 in 17.75 in 4UJE6 


from compressed air systems. Compatible with 125  785cím  2in 350°F 1 115/230V AC 12.8/6.4 A30.31 in23.19 in 18.74 in 4UJE7 
most rotary and piston air compressors. Hollow 200 1,569cfm 2 іп 350°F 2 230/460V AC 6.2/3.1 A 37.0 in 27.72 in 22.6 in 4UJE8 
я ; inh einmifi 350 2.300 3in 350^F 5 230/460V AC 13.2/6.6 A40.94 in 35.9 in 24.76 in4UJE9 
profile reduces local peak strains, which signifi- — 55; 3016 41п  350*F7 7 220/460У AC 19.6/9.8 A42.91 in37.44 in29.84 in4UJF1 
cantly increases cooler service life. Internal and 700 4,316 4in 350%Ғ7 % 230/460V 50 19.6/9.8 448.82 іп44.25 in30.28 in 4UJF2 
: imi ; 1,000 4,800 4іп 350°F 10 230/460V АС 26/13 A 52.76 in57.87 in33.82 in 4UJF3 

external fins optimize cooling power. * Based on 15°F approach with 250°F inlet temp. and less than a 4 psi pressure drop. 


90° Elbow Aluminum Tubing Fittings 
4JMJS Push-to-connect fittings are reusable and create instant 
connections; no need to thread, solder, or glue pipe. 
Note: Additional sizes available 
on Grainger.com 
Fitting 
For Tubing For Tubing Size Item 
вагу Description 0.0.1 0.0.2 (МРТ) Material No. 
all Valves 
16.5 mm = Yin Treated Brass/Polyamide 49К672 
Ball Valve 25 mm = Үзіп Treated Brass/Polyamide 49K673 
H 25 mm == іп Treated Brass/Polyamide 49681 
Flexible Darker 40 mm — зіп Treated Brass/Polyamide 49К682 
Elbows 
Rubber Hose 25 mm — Үзіп Treated Brass/Polyamide 49K692 
25 mm = Yain Treated Brass/Polyamide 49К693 
» Max. working pressure: 232 psi Threaded Adapter 25mm = — Polyamide ——  4JMH5 
5 о 4JMF3 45? Elbow 40 mm = iin Treated Brass/Polyamide 49К695 
= Temp. range: -4° to 140°F 40 mm — {in Treated Brass/Polyamide 49K696 
Black hose has polyamide coupling material, synthetic 40 mm — ĉin Treated Pa 405657 
braided reinforcement, and сап be used with push-to- 16.5 mm = Vain Treated Brass/Polyamide 49К683 
itti j 16.5 mm = Yin Treated Brass/Polyamide 49К684 
connect reusable fittings, sold separately on this page. 165mm = an Polyamide AJMJS 
itti i 25 mm = зіп Treated Brass/Polyamide 49К685 
Fitting Outside Mfr. Item 
Size 1. Он. a ——— Model Mee 3 mm — —— in Teated BrassPolamide -49K687 
; ; қ 5mm Aluminum р = 
1% іпх " 40mm Aluminum = 
ui 3ft3 54mm Tubing 1001Е40 00 02 4/МЕ5 40mm = == Polyamide AJME7 
40 mm — Tin reated Brass/Polyamide 49К688 
In-Line Reducer 40 mm = 1 5 іп Treated Brass/Polyamide 49К689 
4JMG2 40 mm = 1' іп Treated Brass/Polyamide 49K690 
Tees 
165mm 165mm  — Polyamide 4JMK1 
Equal Tee 25 mm 25 mm — Polyamide 4JMG9 
Threaded Aa 40 mm 40 mm = Polyamide 4JME8 
ti 
Pipe Clip А а 16.5 тт — TA in Plated Brass 4JMK4 
4JMG4 ae кесі ue 165mm — — in Plated Brass 4JMK5 
25 mm = Yin Plated Brass 4JMH1 
= = 25 mm — іп Plated Brass 4JMH2 
Aluminum Tubing Threaded Adapter 25 mm — Tin Plated Brass 4JMH3 
E 40 mm — Tain Brass 20CM57 
Accessories 40 mm — iin Plated Brass 4JMF3 
40 mm = T% in Plated Brass 4JMF4 
Drilling Jig 48GF49 contains a drilling jig for 25mm and Reducers 40 mm — 2n Plated Brass AJMFS 
40mm pipe. Used as a drilling guide for holes for the 25mm —i7mm  — Treated Aluminum | | 4JMJ3 
drop brackets pipa In-Line Reducer 40mm 25mm = Treated Aluminum 4JMG2 
ij 63mm | 40mm — Treated Aluminum 4JMG3 
For Tubing Thread Mfr. Нет Pipe Fixing Clip Spacer Е 
Description 0.0. Size Material Color Model Мо. ке ло Clip Spacer = = = Polyamide 20CM62 
; ; 6697 lanifolds 
165mm Жіп Polyamide Black 47у 4JMK8 VENTER 25mm 25mm іп Treated Brass/Polyamide 49K679 
| ! 
Pipe Clip 25mm Win Polyamide Black 59 4JMJ6 Brackets 40mm . 40mm ^in Treated Brass/Polyamide 49К680 
40mm іп Polyamide Black 2097 4JMGA 2-Port Wall Bracket pamm — 20 fated Brass ME 
hreaded 16.5 mm, ші 016900 3-Роп Wall Bracket 25 mm = іп Brass 20CM61 
Rod 25 mm, Min Brass Brass 050) 4JMK9 25 mm = = Polyamide 4JMH7 
Adapter 40 mm Drop Bracket 25 mm 17mm  — Polyamide 4JMH8 
теп 22 пт, 6698 40 mm 17 mm — Polyamide 4JMF6 
Drilling Jig ба mm = Brass Blue (40 48GF49 End Cap 40mm 25mm  — Polyamide AJME7 
p А 6698 4JMH6 16.5 mm = = Polyamide 4JMK3 
bonus 25mm Steel — Silver 0202 4JML3 End Cap % mm -- -- Po уатійе АМН 
= A 6698 mm = = olyamide 
40 mm Steel Silver (201 4JML2 Simple Reducing Bracket 29mm 17mm = Polyamide 4JMH9 
16.5 mm, 6698 р 9 40mm 25mm  — Polyamide АЛМЕВ 
Pipe Cutter 25тт, — Steel Blue 0301 4JML4 Threaded Drop Bracket 2 тт = n in Бо yamide PMI 
40 mm mm = 2 in olyamide 
Chamfer 16.5 mm, 6698 Threaded Simple 25 mm — Yin Polyamide 4JMJ2 
25 mm, — Plastic Red 4JML5 Reducing Bracket 40 mm — Yin Polyamide 4JMG1 
ool 04 01 
40 mm U-Channel Fixing Bracket 15 E — — p Steel 206M63 
; 16.5 mm, ‚5 mm — — olyamide 4, 
Un TIR 25mm, - Steel Blue Е 4JML6 Union Connector 25 mm — — Polyamide 4JMH4 
40 mm » 40 mm = = Polyamide АЛМЕ9 
Магкїп 16.5 тт, 6698 Union 16.5 mm = Yoin Treated Brass/Polyamide 49К667 
001 9 25mm, — Plastic Blue (40; 4JML7 Connector 16.5 mm = Үзіп Treated Brass/Polyamide 49K669 
0 mm 4JMH4 Wall Bracket 19.05 mm = Yain Treated Brass/Polyamide 49К671 
Tool Kit and Case, (2) Drill Bits, Chamfer 6698 25 mm == іп Treated Brass/Polyamide 49K668 
ool, Deburring Tool, Drilling Jig, Marking 00 05 48GF48 25 mm = іп Treated Brass/Polyamide 49K670 
ool, Pipe Cutter, Spanner Wrenches 
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PNEUMATICS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Air Dryers 


International Air Treatment Standards 


| MS | Water - Pressure е ISO 8573.1 Air Quality Classes 
ISO Quality Solid Particle - Maximum Number Dew Point Oil pera T ae А 
Glass LEE EMO 0.1-5.0 Micron E aH fincas lanor) Maintaining air quality is so important that 
2 100.000 1000 т EU E 07 the International Standards Organization (ISO) 
3 — 10,000 500 E! -20 1 developed 6 compressed air quality classes, 
i = = ERLI EE: E 5 as defined by ISO 8573.1. Testing methodology 
6 = = = 50 10 = established at 100°F inlet temperature, 100°F 


ambient temperature, and 100 psig. 


SPEEDAIRE” >Hankison’ 


EHI 


Refrigerated Air Dryers 
SPEEDAIRE? SERIES 


3YA49 and 3YA50 include an illuminated On/Off 
Switch, high-efficiency separator, and no air loss 
float drain. 3YA51 to 3YA53 include an illumi- 
nated On/Off switch, high-efficiency separator П i ~~ | 
and timed electric drain. | T í 

| 


ІШ) 


TI wll 
1111" 


HANKISON® SERIES 


Fully automatic operation ensures maximum 
moisture removal. Easily installed units come 
preassembled with quality components for long 
service life. All units with max. air compressor 
HP over 25 include a coalescing filter and auto- 
drain. 3YA43 and 3YA44 include high-efficiency 
separators without air loss, Power On light, and 
6-ft. power cord. 3YA45 includes On/Off switch, 
Power On light, dew point indicator, and 6-ft. 


power cord. 
OPTIONAL 
MAINTENANCE 
Max. Air Max. KIT 
Compressor Incoming Max. Full Load Pipe Overall Overall Overall Item Item 
Max. Flow HP 180 Class* Pressure — Inlet Temp. Voltage Amps Phase Size Height Width Depth No. No. 
Speedaire? Series 
10 cfm 3 hp 6 250 psi 120°F 115V AC 2.52 А Single % O.D. 15 in 13 in 13 in 3YA49 2DAY6 
15 сїт 5 hp 5 250 psi 120°F 115V AC 2.63 A Single % O.D. 15 in 13in 13in ЗҮА50 2DAY6 
25 cfm 7.5 hp 6 250 psi 120°F 115V AC 6.0A Single 34" NPT 22 in 15 іп 16 іп ЗҮА51 2DAY7 
35 cfm 10 hp 6 250 psi 120°F 115V AC 6.0A Single Ya" NPT 22 in 15 in 16 іп ЗҮА52 2DAY7 
50 cfm 15 hp 6 250 psi 120°F 115V AC 7.25 А Single Ya" NPT 22 in 20 in 20 in 3YA53 2DAY7 
75 cfm 20 hp 5 232 psi 120°F 115V AC 5.6 A Single ile 24 in 14 іп 32 іп 435Y05 2DAY8 
100 cfm 25 hp 5 232 psi 120°F 115V AC 10A Single ІН 24 іп 14 іп 32 іп 435Ү07 2DAY8 
125 сїт 30 hp 5 232 psi 120°F 115V AC 10A Single t 24 in 14in 32 in 435Y08 2DAY8 
500 cfm 100 hp 5 232 psi 120°F 460V AC 44A Three 2" 32 in 25 in 41 in 435Y09 — 
Speedaire® Alpha Pure Series with Cooling Fans 
10 cfm 3 hp 5 232 psi 122°F 115V AC 61A Single Ve" NPT 30 in 19 in 18 in 53RG55 2DAY5 
15 сїт 5 hp 5 232 psi 122°F 115V AC 61A Single Yo" NPT 30 in 19 in 18 in 53RG56 2DAY5 
25 cfm 7.5 hp 5 232 psi 122°F 115V AC 8.3A Single Yo" NPT 30 in 19 in 18 in 53RG57 2DAY5 
35 cfm 10 hp 5 232 psi 122°F 115V AC 8.3A Single 34" NPT 30 in 19 in 18 іп 538058 2DAY5 
50 cfm 15 hp 5 232 psi 122°F 115V AC 8.3A Single Ya" NPT 38 in 20 in 21 in 53RG59 2DAY5 
Hankison® Series 
10 cfm 3 hp 6 250 psi 120°F 115V AC 2.52 А Single %' O.D. 15 in 13 in 13 in ЗҮА4З 2DAX5 
15 cfm 5hp 5 250 psi 120°F 115V AC 2.63 А Single % О. 15 in 13 in 13 in 3YMA 2DAX5 
25 cfm 7.5 hp 6 250 psi 120°F 115V AC 6.0A Single 34" NPT 22 in 15 іп 16 іп ЗҮА45 2DAX6 
35 cfm 10 hp 6 250 psi 120°F 115V AC 6.0A Single Ya" NPT 22 in 15 in 16 in 3YA46 2DAX6 
50 cfm 15 hp 6 250 psi 120°F 115V AC 7.25 А Single Ys" NPT 22 in 20 in 20 in ЗҮА47 2DAX6 
75 cfm 20 hp 5 232 psi 120°F 115V AC 5.6 A Single 1" 24 in 14 іп 32 іп 435Ү06 2DAX5 


* 180 Class dryer capacities established at 100°F inlet temp., 100°F ambient temp., and 100 psig. 
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PNEUMATICS 
Air Dryers 


53RG55 


SPEEDAIRE ` 
pM 


ПОД 


Refrigerated 


Compressed Air Dryers 


= ISO Class: 5* 

= Max. incoming pressure: 232 psi 

= Max. inlet temp.: 122°F 

= 115V 

= 6.1 full-load amps 

Refrigerated compressed air dryer helps to dry air by passing 

it through a refrigerated heat exchanger. By cooling the air 

that enters the compressor, the dryer allows water vapor to 

condensate and drain out. Providing dry air can help protect 

your pneumatic piping, tools, and equipment. Also features 

digital controller and power saving low-pressure drop. 

Max. Air Full 

Compressor Max. Load Pipe Overall Overall Overall Item 
HP CFM Pressure Amps Size Height Width Depth No. 
3hp 10 232psi 61А У" МРТ 30i 19іп 18іп 53RG55 
Shp 15 232psi 6.1A “NPT 30in 19іп 18in 53RG56 

7.5hp 25 232 psi 834 VNPT 30in 19іп 18in 53RG57 


10һП 35 232psi 83А У" NPT 30in 19іп 18in 53RG58 
ibhp 50 232psi 83А "МРТ 38in 20in 21in 538659 


* 180 Class dryer capacities established at 100°F inlet temp., 100°F 
ambient temp., and 100 psig. For more information on ISO Classes, see 
International Air Treatment Standards on page 2587. 


ч - | : 


ы 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


GB „геол Rand 60YR69 

Refrigerated 

Cycling Air Dryers e 
= ISO Class: 4* 


Refrigeration compressor turns off during periods of reduced loads to match actual compressed 
airflow, drawing only the energy required to provide continuous-pressure dew point performance. 
Innovative centrifugal separator allows high moisture separation and removal. Unwanted water 
from the air is discarded through a timed condensate drain. 


Max. Air Max. 
Compressor Incoming Full Load Inlet Size Overall Overall Overall Mfr. Item 
HP Max. Flow Pressure Amps (Combined) Height Width Depth Model No. 


Maximum Operating Temperature 100 °F, Max. Ambient Temp. 113 °Е° 230V AC, Single Phase 
20 hp 75сіп  200psi — 11A 1 МРТ 30%in 2276іп 16%in DA127EC 60ҮН69 
25 hp 100сіт —200psi 127A  1inNPT 30%in 227віп 16%in ПА170ЕС 60YR70 
30 hp 125cfm —200psi 127A  1inNPT 30%in 227віп 16%in DA212EC 60ҮВ71 
40 hp 150 сіт —200psi 148A 1%inNPT 37%in 19'/sin 30%in ПА255ЕС 60ҮН72 
Maximum Operating Temperature 120 *F, Max. Ambient Temp. 113 *F* 460V AC, Three Phase 
50 hp 200cfm ^ 230 psi 6A 1%inNPT 58іп 28 in 30 in NVC200 2Н009 
60 hp 300cfm —230psi 10 2inNPT X 58in 28 in 30 in NVC300 — 2HUE1 
75 hp 400cfm —230psi 12 2inNPT X 58in 28 in 30 in NVC400 — 2HUE2 
100 hp 600cfm —230psi 15 3inNPT X 62in 42 іп 40 in NVC600 2НШЕЗ 
700cfm 230р4 20 3inNPT б2іп 42іп 40іп NVC700 — 2HUE4 
150 hp 800cfm  230psi 2А  3inNPT _ 62in 42 in 40 in NVC800 — 2HUES 
1,000cfm 220psi — 25A  4inFlange  69in 32 іп 72in X NVC1000 2НМЕб6 


* 180 Class dryer capacities established at 100°F inlet temp., 100°F ambient temp., and 100 psig. For more 
information on ISO Classes, see International Air Treatment Standards on page 2587. 


>>> 


ан» Ingersoll Rand 


Heatless Twin Tower 


Regenerative Desiccant Air Dryers 


= ISO Class: 2* 

= Max. working pressure: 150 psi 

» Max. inlet temp.: 120?F 

в 115V 

= 5.0 full-load amps 

1-phase units feature advanced microprocessor controllers and include prefil- 
ters and afterfilters to remove oil and contaminates. NEMA 4 enclosure protects 
controller against water and condensation. Easy desiccant change. Switching 
valves direct wet inlet air between the 2 towers to provide a continuous supply 
of dry air. Diagnostic controls show regenerative sequence status. 


Inlet/Outlet H w D Mfr. Item 
CFM NPTF (in.) (in.) (in.) (in.) Model No. 
120 Tin 63 in 40 i^ in 30 in HLA1201H00AA 2HUC4 
160 Tein 66 in 44 io in 32 in HLA1601H00AA 2HUC5 
200 Tin 66 in 44 V» in 32 in HLA2001H00AA 2HUC6 
250 1 in 67 in 48 V^ in 32 in HLA2501H00AA 2HUC7 
300 2 in 67 in 48 V^ in 32 іп HLA3001H00AA 2HUC8 
400 2 in 68 in 52 іп 36 in HLA4001H00AA 2HUC9 
500 2 in 83 in 56 V^ in 40 in HLA5001H00AA 2HUD1 
600 2 in 83in 56 % in 42 in HLA6001H00AA 2HUD2 
800 3 in 88 in 64 in 51 in HLA800 2HUD3 
1,000 3 in 88 in 64 in 51 in HLA1000 2HUD4 


* 180 Class dryer capacities established at 100°F inlet temp., 100°F ambient temp., and 
100 psig. For more information on ISO Classes, see International Air Treatment Standards 
on page 2587. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


PNEUMATICS 
Desiccant Air Dryers 


60RC57 


»Hankison* 


»Hankison 


Regenerative Desiccant 
Compressed Air Dryers 


Wall-mounted units provide protection to air systems 
exposed to temperatures below freezing. Automatic operation 
and stored adsorptive energy result in long desiccant life. 
Coalescing prefilter and after filter are included. 


HANKISON? DHW SERIES 

= Max. Inlet Temp.: 120 °F 

= Max. Ambient Temp.: 120 °F 

= 110V, 120VV 

= 1-phase 110V, 120VV bottle units provide 
critically dry air in a compact package. 


HANKISON HSHD SERIES 

= Max. Inlet Temp.: 122 °F 

= Max. Ambient Temp.: 104 °F 

= 120W 

= 1-phase 120VV bottle units provide critically 
dry air in a compact package. 


Max. Inlet/ OPTIONAL 
Working Full Outlet DRYERS! MAINT. 
Pressure Load NPTF Н W D 150 | Item KIT 

СЕМ _ (psi) Amps (іп.) (in.) "i (in.) Class*| No. Нет No. 
Hankison DHW Series, Wall Mounte! 4 

50 150 06A ^in 439 %4% 8% 2 |орвав 20882 
Hankison HSHD Series, Floor, Wall Mounted 
Тсіт 217psi 0.7A “іп 19in 14in 7in 1,2 |60RC57 — 
13 сїт 217 psi 07А “іп 26in 14іп Тіп 1,2 6080658 -- 
18 сіт 217 psi 07A “іп 35in 14in Тіп 1,2 |60RC59 — 
21сіт 217 psi 07А “іп 43in 14іп Тіп 1,2 6080660 - 
27 сіт 217 psi 07А іп 39in 15in 7in 1,2 |60RC61 — 
40cfm 217 psi 0.7 A “іп 49in 15in 7in 1,2 |60RC62, — 


* For more information on ISO Classes, see International Air Treatment 
Standards on page 2587. 


SPEEDAIRE ` 


ААД 


Disposable In-Line r^g 
4-Stage Desiccant 
Filter/Dryer : 


Ideal for paint-spraying applications. 
Removes dust, dirt, water vapor, and 
oil aerosols that may have bypassed 
main air filtration system. Blue 
desiccant bead lowers dew point to 
-40°F and removes all water vapor. 
Replace filter when blue beads turn 
pink. Bidirectional flow. 

3%" x 11146" dia. 14" NPT with 
female inlet and male outlet; can be 
attached at either end. 15 cfm. 


Max. Operating Item Pkg. 
Temp. (°F) No. Qty. 


Max. Incoming Pressure 
130 °F 67663 2 


125 psi 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


52610 


SPEEDAIRE 


D xo A ////// 


Multistage Desiccant Dryers—All-in-one 

units also contain activated charcoal to remove 
oil and oil vapors. Suitable for paint spray appli- 
cations including waterborne paints. Dew point 
to -30°F. 4UDK5 and 2YNL7 are 4-stage dryers. 


WILKERSON’ 


Desiccant Air Dryers 


Ideal for drying small volumes of air at the 

point of use. Protect branch lines exposed to 
temperatures below freezing. Convenient in-line 
mounting saves space. Premeasured desiccant 
packaged in convenient, easy-to-use bags for 


less waste. 2YNL6 is 5-stage. 
Max. Inlet/ REPLACEMENT 
Max. Max. Operating Outlet DESICCANT 
180 SCFM @ Total Cap. Operating Temp. МРТЕ H W Item Item 
Class* CFM 100psi (cu. ij (psi) (CF) (in. (іп) — (in. ^ Brand No. Refills Мо. 
Desiccant Air Dryers, ISO Class 3 
3 bcm 5 2,300сий 1259: 125 °Е іп МРТ 12in 4 іп Speedaire 5VC89 2 5VD07 
3 10 10 4600 175 125 °F MY 11%in 4%in Speedaire 5VC90 z 5VD08 
3 25 25 11000 175  125*F Y»  20in 4%in Speedaire 5VC91 gs 5VD09 
3 30 30 13,800 175 125 °F % 27%in 4%in Speedaire 5VC92 2 5VD10 
ilia Air Dryers, 150 Class 2 
2 600 150 125^F WA 6%in 3in Wilkerson 52610 3 52613 
2 б б 4.400 150 125 °F a 137іп 4 %e in Wilkerson 57611 4 52612 
2 25 25 11,000 150 125 °F % 21 6in4 %e іп Wilkerson 52769 3 57770 
Desiccant Filter/Dryers 
2 30cfm 30 2,500си 12525: 125°F Фі їп NPT 1676in Зіп  Speedaire 2YNL2 1 2YNL3 
2 40 40 5000 175 125 °F 21%in 4in  Speedaire 2YNL4 1 2YNL5 
Multistage Desiccant Dryers 
2 15 15 2,500 195 1209: 9 itin 14 Yin Speedaire 4UDK5 E T quart 364473 
2 25 25 5000 250 1209: 9% 16%in 18 иіп Speedaire 2YNL7 fS) quar 36473 
2 30cm — 12500 20ры 120°Е іпАРТ 27in 18 іп Speedaire 2YNL& (2 1.881. gyrps 


* 180 Class dryer capacities established at 100°F ambient temp., 100 psig. For more information оп ISO Classes, 
see International Air Treatment Standards on page 2587. 


^ Bo "” 


Membrane — 
Air Dryers »Hankison —Parker 
= ISO Class: 2 to 6* 


Hankison? HMM Series—Units 
constantly exhaust extracted water = Max. inlet temp.: 150°F 
= Max. ambient temp.: 150°F 


vapor into the ambient surroundings. 
NEMA 7 Hazardous Environments. 1 "m 

: ign қ Parker AD Series—No electricity 
а 5 oe oil removal required; safe for hazardous environ- 
as елі ments (МЕМА 7). Auto drain, water 
„ Max. inl t temp.: 150°F separator, and Grade BX coalescing 
. М. SUO ра - 150*F filter included. Average membrane 

: р: life: 15 yr. 

Hankison® SSM Series—Digital и |50 Class: 4 to 6* 
purge control governs a 2-way valve to = Max. inlet temp.: 120°F 
control the venting sweep air, for appli- = Max. ambient temp.: 120°F 
cations where processed air demands = +35°F dew point (at rated flow) 


M 


start and stop. Grade 5 high-efficiency Eros hem 
" Wer i or Use Wi 0. 
oil removal prefilter included. Replacement Auto Drain 
4НЕР4 4НЕР5, 4HEP6, 4HEP7 — 4YPR1 
Inlet/ Мах. DRYERS KITS & ELEMENTS 
Outlet Pressure Н w Mfr. Item Mfr. Item 
CFM Phase (іп) (psi) (іп.) (іп.) Model No. Model No. 
Hankison? HMM Series Optional Maintenance Kits 
0.34 to 1.40 — %in 200psi 11іп 8in | HMM1-3F 20ВВ5 HFM5-12M 2DBB3 
1.28 to 4.55 — іп 200psi 15in 8in | HMM2-3F 2DBB6 HFM5-12M 2DBB3 
2.18 to 9.55 — Фіп 200psi 19іп 8in | HMM3-4F 20887 HFM5-12M 2DBB3 
4.09t013.67 - in 200рѕі 27in 8in | HMM4-4F 20ВВ8 HFM5-12M 2DBB3 
4.6 to 24.5 — іп 200psi 20in 11іп | HMM5-6F 20ВВ9 HFM5-24M 2DBB4 
12.0t040.4 — in 200psi 27in 11in | HMM6-6F 20ВС1 HFM5-24M 2DBB4 
Hankison® SweepSaver Series 
0.34 to 1.40 1 Yein 200psi 16in 8in | SMM1-3F 20В02 — — 
1.28 to 4.55 1 Yin 200psi 20in 8іп | SMM2-3F 20В03 — — 
2.18 to 9.55 q їп 200psi 24in 8in | SMM3-4F 20804 — — 
4.09 to 13.67 1 Жіп 200psi 32in 8іп | SMM4-4F 2DBC5 — — 
4.6 to 24.5 1 Yin 200psi 25in 11іп | SMM5-6F  2DBC6 — — 
12.0 to 40.4 1 Yin 200psi 32in 11in | SMM6-6F 2DBC7 
Parker AD Series Replacement Filter Elemente sp 4) 
1 — Win 150рві 5.4in 18.8in| ADOO10-35 — 4HEP3 4/050-05-BX 
3 — ain 150рѕі 9.4in 22.1 in| AD0030-35 4НЕР4 4/100-12-BX ТҮБҮ 
8 — ain 150psi 9.4in 27.51п| AD0080-35 4НЕР5 4/100-12-BX 4YPN8 
20 — in 150psi 12.4 in 28.5 in| AD0200-35 4НЕРб 4/100-18-BX ДҮРР2 
40 — in 150psi 12.4 іп 44.5 in| А00400-35 4НЕРТ 4/100-18-BX ДҮРР2 
* For more information on 180 Classes, see International Air Treatment Standards on page 2587. 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Compressed Air System Configurations 


Pre-Filter / Particulate Filter 


General Purpose Filter 


Coalescing Filter / Oil Removal 


Compressed Air System Configurations 


Option 1 


F-RL| 


Simple 


| Option 3 


Odorless 


B Refrigerated Air Dryer 


Activated Carbon Fil 


ter / Odor Removal 


Filter-Regulator-Lub 


Compressor Types 


Receiver 
Aftercooler Tank 


69 


d 


Reciprocating 


lal 


Drain Timer 


— m 


ee РР 
Compressed Air Filters Compressed Air Filters |в of Compressed Air Filters 
Option 2 General Purpose | Option 4 Critical 
д Compressed Air Filters 
BB e ШИШ = s 
il = | ТТ || 
F-R-L| 
Compressed Air Filters |o e Compressed Air Filters 


4GNL4 


Condensate Separators 


Feature a centrifugal airflow pattern that helps remove bulk 
contaminants from the compressed air stream. Low pressure drop. Separators equipped with auto drain 
automatically discharge condensate and dirt. 


Note: For additional sizes, go to Grainger.com and search by "Condensate Separators". 


SPEEDAIRE ` \NILKERSON' 
E. OA, ILLO LLL 


Max.Flow — Max. FILTER WALL 
CFM@ Pressure Max. H Auto Drain Mtr. Item BRACKET 
NPT Size 100 psi (psi) Temp. (in.) Dia. Stock No. Brand Model No. Item No. 
Yin 15 235 psi 176% 13.2 in 4 ncluded 5реейгіге 4GNL3 4GNL3 35GM64 
m 60 235 psi  176^F 132іп 4 ncluded 5реейдіге 4GNL4 4GNL4 35GM65 
_ 50 200psi 150% 754 595 Included Wilkerson М/5А-04--М0 — SZITl | — _ 
%in 120 235psi — 176 °F 13.2 in 48 ] | Speedaire 4GNL5 35GM65 
100 200 psi — 150^F 10 in 4.625 ncluded Wilkerson 52614 NN 
175 235psi 176% 13.2іп 48 ncluded 5реейаіге 4GNL6 35GM65 
lin 120 200psi 150%Ғ 10 in 4.625 ncluded Wilkerson 52615 — 
233  230psi  175^F 10.875in 5.125 57617 Wilkerson 1AGJA = 
350 235 psi —176^F 13.2іп 48 ncluded Ѕреедаіге 4GNL7 35GM66 
ШАП 750 250psi  175^F 16.96in 822 47К14  Speedaire 47113 - 
742  230psi 175% 1Тіп 675 57617 Wilkerson 1A6J5 — 
700 235 psi — 176^F 22 in 1.2 ncluded — Speedaire 4GNL8 35GM66 
2in 750 250psi  175^F 16.96in 822 47К14  Speedaire 47115 - 
742 230ры 175% 1Тіп 6.755 57620 Wilkerson 1A6J6 — 
3 in 1,300  235psi 176 °Е 28.8 in 10 ncluded — Speedaire 4GNL9 | 35GM68 
Item 
Description No. 
Accessory ves _ 4 
Float Drain, Replacement for Nos. 4GNL3 to 4GNL9 4GNN2 


»Hankisom 


Air/Liquid Bypass Valve 


Service components without shutting down the system; simply push 1 button to change modes. Push-button 
can be locked in place to make valve tamperproof. Inlet and outlet fittings are compression type with rubber 
ferrule. Ideal for most brands of refrigerated dryers, 5 to 15 cfm. Can be used with liquid and gases compat- 
ible with nylon, Buna N, and brass. 


38XT51 


2590 GRAINGER. 
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Mfr. Item 
Inlet Port Outlet Port Max. Operating Temp. Model No. 
ж O.D. ¥%" ОЛ. 120 °F 1701-2 57777 
SPEEDAIRE ` 
A //// 


High-Pressure Compressed Air Filters 


» Max. pressure: 725 psi 


Rugged filters are constructed of heavy-duty, no-weld, fully anodized aluminum. Include a manual drain. 
Filters with a max. pressure of 5075 psi are available on Grainger.com. 


Oil Activated 

Gen. Removal, Carbon, ELEMENT, ELEMENT, 

Pre-Filter, Purpose, 0.01 0.01 ELEMENT, ELEMENT, Oil Activated 
5 Micron 1Micron Micron Micron Pre-Filter, беп. Purpose, Removal, Carbon, 

Connection Item Item Item Item 5 Micron 1 Micron Item 0.01 Micron 0.01 Micron 
Size Max. Flow Мо. No. No. No. Item No. No. Item No. Item No. 

Filters — RC ae эө: ED Element 

Y4 in NPT 42cím 38168 38Х134  38XR64 38ХН89 38XR98 38XR74 38XT36 38XR48 
VeinNPT 125сіп 38Х114 — 38XT23  38XT51 38ХН57 38XT15 38XR35 38XR91 38XR81 
S4inNPT 250cim 38XR41  38XT25  38XT44  38XR52 |  38XR97 38XR86 38XR75 38XT75 
1 in NPT 350 cfm  38XR84  38XT04  38XT74 38Х850 |  38XR82 38XT66 38XT30 38XT43 
"  B500cfm  38XR99 38Х834 38XR92 38ХТІЗ 38XT73 38XR77 38XT24 38XT69 
1%inNPT 940 cfm  38XR53  38XT62  38XT38 38XR96 38XT07 38XR66 38XR60 38XT12 
2inNPT 1,470 cfm 38XT42  38XR51 38Х114 38ХТ08 38XR72 38XT50 38XR95 38XT29 
2%\п МРТ 1,765сіт 38XR55  38XT64  38XR37 38XT03 38XT59 38XR62 38XR38 38XR73 


Find even MORE on Grainger.com? 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Air Filters & Elements 
SPEEDAIRE ` OPTIONAL | OPTIONAL 
Д WALL FILTER 
" " BRACKETS | CLAMPS 
Compressed Air Filters Optional Wall Bracket Item Item 
= & иг Сат) Reference No. No. 
i i all Brackets & Filter Clamps 
a Aluminum filter bowl il р: "—À 
» Include drain B 356M65 | 35GM60 
iei "M 1 С 35GM66 | 356М61 
Efficiently remove oil, oil vapor, particulates, water, and other D 35GM67 | 356M62 
contaminants. Units feature aluminum body with epoxy E 35GM68 | 35GM63 
powder-coated finish. Tie Rod filters use a threaded post- "m Item 
mounted element. Zero Clearance filters use a drop-in cartridge ^^ =,ggessories Description но. 35GM64 
and require no vertical clearance. Activated Carbon filters are Differential Pressure Gauge (Compact) m 
i i ғай i ifferential Pressure Gauge 
not intended for removing carbon dioxide or carbon monoxide. Float Drain AGNN2 
Activated Carbon, Coalescing, Coalescing, Particulate, 
0.01 micron 0.01 micron 1 micron 5 micron 
Optional 
Max. Max. Filter Element Filter Element Filter Element Filter Element Wall Bracket 
Air Inlet Мах. Operating Operating) Нет Item Item Item Item Item Item Item & Filter 
Size Flow Pressure Temp. No. No. No. No. No. No. No. No. Clamp Ref. 


Filters with Gauge - Tie Rod 
va іп-МРТ 19cim  290psi 77°F | 4GNW6 146Р08 — — — — — — 
15 сіт  290psi 176%Ғ 4GNWS9 — 4GPE2 | 4GNW8 X 4GPET | 4GNW7  4GPD9 


7141747) 4—7) 


Tim 1m 1m 1m 


m "m 


Ya in-NPT 58 сіт —290psi 776 | 4GNX5 — 46РЕТ 
= — — | 356N4i — 4GPF5 
AGNX9 — 4GPF2 
34in-NPT 88cfm  290psi 176° 
Tin-NPT 447 cfm 290psi 77°F | 4GNY84GPG | == = = = = = 
— | 4GNZ2 46Р64 | AGNZi  4GPO3 | AGNYS 46Р02 
500 cim 235 рві 176% 
= — | 356N60  4GPG8 | 356N59 46Р07 | 356058  46Р06 
35GN65 4GPG9 
294 сіт 235 рві 176* 
э innpr 500сіт -290ps| 176° iP Р. Т Р. in n 
712 сіт 290 рві 476 °Е | — — | AGPCA  4GPJ6 | 4GPC3  4GPJ5 | 46РС2  46Р.4 
207894 207907 
1350 сїт 200psi /6"F | — = 

4GNN7 40РЕ? | 4GNN6 ^ AGPEi 


36 іп-МРТ 30сіт 290 psi 77 °F 4GNX1 4GPE3 — 
58 сіт  290psi 176° 
4GNY3 — 46РҒ5 | 4GNY2  AGPFA | AGNYi — 4GPF3 
117 cfm 290 psi TEN — — — 
147 cfm 290 рвбі 176% 
356428” 46РЕ5 
176сіп  235psi 122° 
— — 356464 4GPH3 356N63 4GPH2 35GN62 ОРН 
353сіт 290 psi 77 °F 4GPA2 4GPH4 
1,117 cfm 290 рві 122 °F 202890 202903 — — — — 
Filters without Gauge - Tie Rod 
4GNP1 4GPE5 


30 cfm _ 235 рѕї  122?F | 35GN30 46РЕЗ — — — — — — 
F 35GN33 — 4GPEG | 35GN32 46РЕ5 | 35GN31  4GPE4 
88cfm  235psi 176° 
AGNYA 4GPF6 — — 
117сіт 235psi 122% 
30cfm  235psi 1767 
— — — — 4GNZ9 16РН2 
176 сіт 235рбі 176% 
353cfm 290psi 176% — — AGPAS AGPH7 ДРА AGPHG AGPA3 AGPHS 
4GPAG 46РН8 
3in-NPT 1,117 cfm 290psi 176 °F 207893 207906 | 207892 207905 | 202891 207904 
F 
Yain-NPT 15cfm  290psi 176° 
F 4GNP6 X 4GPFÍ 4GNP5  4GPE9 
F 


35GK60 


> 
D 
z 
2 
N 
= 
о 
D 
m 
m 


30сіт 235 psi 176% 
= — | 46NX8  4GPFi | 4GNX7  AGPES | 4GNX6 46РЕВ 
88 сіт 200 рві 122% 
356N49 —A4GPFB | - = = = = = 
117 сіт 235psi 176° 356N48 40РҒ0 | 356N47  4GPFB | 356N46 — 4GPF7 
1/Ain-NPT 294 сіт 290 psi 176% = = 
= = = = = — | 356N70  4GPH9 
356N61 —4GPG5 
iy inenpT 294 cfm 235 psi 122% 
500cfm 290051 77% = = = = = = 
= — | 4GPAS  4GPJ2 | 4GPAS 46РЛ | AGPAT 46РНФ 
7i2cim 290psi 77°Е | 4GPCi  4GPJ3 
1:350 сіт 290psi 122% = = = = — = 
202897 — 207910 | 207896 207909 | 207805 202908 
S&in-NPT 30cím  290psi 1767 
AGNRA — 4GPFB 


Ў іп-МРТ_ 58сіп  290psi 176% 
apr li/cím 290psi 122? 
34 in-NPT -7 ctm —590 psi 176° = = 
Tin-NPT 147 cfm 290psi 176° 4GNR9 4GPG4 — — 
17 іп-МРТ 176 cfm 290psi 77 °F — — — — 
17 in-NPT 353cfm  290psi 176 °Е 4GNU3 4GPH7 = — 
Filters - Zero Clearance (Compact) | 
Yo in-NP’ 10сіт  290psi 77°F | 35GK60  35GM43 
10 сіт  290psi  176?F — — 
Zero Clearance 
15 сіт  290psi  77^?F 35GK64  35GM44 
15cfm  290psi 176 °F — — 
31 сіт 290psi 77 °F 35GK84  35GM45 


B 
D 
z 
а 
d 
> 
D 
9 
D 
a 


35GK59 356M27 35GK58 356М11 356К57 356194 


Filters 
Và in-N 


35GK63  35GM28 | 35GK62 350М12 | 35GK61 350195 

1 in-npT S1 fM —290psi 176 °F = 35GK83  35GM29 | 35GK82  35GM13 | 35GK81 350196 
бісіп  290psi 77°F | 35GK92 350М46 Ld = — — E E 

6icfm —290psi 176 °Е 35GK91  35GM30 | 35GK90 350М14 | 35GK89 350197 


% іп-МРТ 2 cfm —290psi 77°F | 356101 356М47 — — — — — — 
92сіт  290psi 176 °Е - - 35GK99  35GM31 | 35GK98  356M15 | 35GK97 350198 
92сіт 290 psi 176 °Е E — 35GL04 —35GM31 E = = = 
123 сіт 290psi 77°F | 35GL13 356М48 E E == — — 

lin-NPT 123cfm 290psi  176*F 35GL12  35GM32 356111 356М16 35GL10 


154 сіт 290psi —77*F | 350121 350M49 |  — = = = = 
154 сіп 290 ре 176°F | — — | 356L20 356М33 | 356110 350М47 | 356118 
356L52 356M37 | — = = 


Ту іп-МРТ 526 сіп 290 рѕї 176 °F = = 
185 сіп 290psi 77°F | 356133 350М50 — = — — — 
35GL32  35GM34 | 356131 356М18 | 35GL30 
35GL40 350М35 350139  35GM19 | 35GL38 356М03 


U 


182 от 2900 TJ = = 
“әкет 308cím 290psi 77°F 356141 356М51 

1%in-NPT-308 cfm 290 psi 176°F | — = 

290 psi_77 °F | 350140 35GM52 


370 cfm = = = = = = 
370 сіт 290psi 176 °F — — 356148  35GM36 | 356147  35GM20 | 35GL46 350М04 
526 cfm 290 psi  77^F | 356161 356М53 — — — — — — 
526cfm 290psi 176 °F — = 350160 350М37 350150  356M21 356158 35GM05 
2in-NPT 747cfm 290psi 77°F | 356165 356М54 — — — — — — 
747 сїт 290psi 176%Ғ — — 35GL64 350М38 | 35GL63 350М22 | 35GL62 3560М06 
939cfm 290psi 176%Ғ — = = = = = 350166 356М07 
939 сіт 290psi 77°F | 356177 356М55 — — — — — — 
939cfm 290psi 176%Ғ 35GL76 350М39 | 35GL75 350М23 | 35GL74 356М07 


1,124 cfm 290psi 77°F | 35GL85  35GM56 = — — — — — 
3in-Npr 1124 сіт 290 psi__ 1/6 °F = == 350184 350М40 350183  35GM24 350182 356М08 
1,371 cfm 290psi 77°F | 356180 350М57 = = = 


35GL88 35GL87 35GL86 


гт\г C оо [OO OO сзсз сј осо осо ОЗ ОО СЭ со ОЗ со оо со ОЛО л> 7-122221» 29 >> ооооо>>>» Mmm rn (OO OO CC CC CC? | C» 22 09| 00 000000 UJ C9 09 22 2: 22.2: 22.22.27. 


1.371 cfm 290 рві 17694 — - - - - 
1,668 сїт 290 рзі 77°F | 356193 356М58/ -- - - - - - 35GM47 
1,668 cfm 290psi 176°F | — — |09 — | 3569] - |3510 — 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Pipe Item 
Size Max. Flow Drain Type No. 
3-Stage Sterile Air Filter Assembly - 99. 208% % Efficiency @ 0.01 Microns 
Yin NPT 36 cfi Automatic 4HEU2 
% іп NPT 36 t Automatic 4HEU3 
Yin NPT 90 cfm Automatic 4HEU4 
34 in NPT 101 cfm Automatic 4HEUS 
1in NPT 154 cfm Automatic 4HEU6 
17 in NPT 223 cfm Automatic 4HEU7 
REPLACEMENT ELEMENTS 
Pipe Item Pkg. Item Pkg. 
Size Max. Flow X Drain Type No. Qty. No. Qty. 
Pneumatic Coalescing Prefilter - 99. 30 Efficiency € 0.01 micron w/ Gauge 
Ys in NP 145 cfm Automatic 4НЕР! 1 = = 
¥ in NP 145 cfm Automatic ДНЕВЗ 1 = = 
Vo in NP 145 cfm Automatic 4HER6 1 — — 
Vb in NP 316 cfm Automatic 4НЕН9 1 - - 
% in NP 596 cfm Automatic 4НЕТЗ 1 = = 
1 in NP 877 cfm Automatic 4НЕТ6 1 = = 
1% in NPT 1,546 cfm Automatic 4НЕТ9 1 -- 
Pneumatic Coalescing Prefilter - 99.3% Efficiency @ 0.01 Microns w/ Gauge 
Ys in NP 145 cfm Automatic = 4YPN7 4 
38 in NP 145 cfm Automatic = = 4YPN7 4 
Ye in NP 145 сїт Automatic = = 4YPN7 4 
Vo in NP 316 cfm Automatic = = 4YPP1 4 
% in NPT 596 cfm Automatic — — 4YPP4 4 
1in NP 877 cfm Automatic = = ДҮРР4 4 
17 їп МРТ 1,546сіт Automatic - — 4YPP7 4 
Pneumatic Coalescing Prefilter - 99.99% Efficiency @ 0.01 Microns 
YA in NPT 58 сїт Automatic 4НЕР 1 4YPN8 4 
38 in NP 58 cfm Automatic 4HER2 1 4YPN8 4 
Ye in NPT 58 cfm Automatic 4НЕН5 1 4YPN8 4 
3-Stage Sterile Air Filter Assembly Yo in NP 145 cfm Automatic 4HER8 1 4YPP2 4 
—Parker AHEU2 Yin NPT 162 сіт Automatic | 4HET2 1 ДҮРР5 4 
{in NP 178 сіт Automatic 4НЕТ5 1 4YPP5 4 
Т7 in NPT 358 сїт Automatic 4HET8 1 4YPP8 4 
Multistage Sterile Air Filter Assemblies Ве пеп uc uui s 
E . i Size Max. Flow Drain Type No. No. Qty. 
Max. pressure: 250 psi Pneumatic Sterile Air Filter - 99.9999+ % Efficiency @ 0.01 Microns 
= Max. temp.: 130°F Y in NPT 35 cfm Automatic 4HER4 | 4YPN9 3 
» 2 ports V in МРТ 35 cfm Automatic 4НЕН7 4YPN9 
2. | . 7 in NPT 90 cfm Automatic 4НЕТІ ДҮРРЗ 3 
Complete 3-stage sterile air systems feature integrated prefilter assembly that TNT 122 em Automatic SHETA T 3 
includes high-efficiency coalescing filter for removal of liquid and solid contami- палян 33m Automatic АН т AYPPG 3 
nants, automatic drain, and a color-coded differential pressure measurement to - 
indicate filter changes. The final-stage sterile air grade filter removes all viable Description For Use With No. 
j ivi j ile air fi Replacement Auto Drain 
organisms. Individual components are also available separately. Sterile air filters eem 4HEP3 to 4HEPO, JHERT to HERO, porem 


do not require drains. 4НЕТІ to 4HET9, 4HEU1 to 4HEU7 


Are Digital Too! 
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PNEUMATICS 
Air Filters & Elements 


Pneumatic Air Filters and Replacement Elements 41/0: 


» Max. pressure: 250 psi _ FILTERS | ELEMENTS ELEMENTS 
» Max. temp.: 176°F Бра Mm Оена Ovarall em Пет б ror ltem item 

¥ E ize ax. Flow elg 1 0. 0. $е Оп 0. 0. 
= 4" NPT drain port General Purpose Filters, 0.1 Micron Legacy Filters 
= Auto float rain ype т ahr MEE I EO mo 

4 In cim ^6 In In 

Filter media repels water YinNPT — 65cífm віп 3 йіп | 32NA18 | 32МА23 — 3EME9 | 32NA21 ЗЕМб1 S2NA16 

: . Тіп МРТ 135cm 12%іп 5 Ивіп | 32NA19 | 32NA24 ЗЕМЕТ | 32NA22  3EMG2 
and oils to provide extended Tin NPT 235 сіт 1617] in 5/біп | 32NA20 | 32NA25 3EMF2 | 32NA23 ЕЗДІҢ 
filter life and minimized Maren неге, 0.01 Mien — y — [ 32NA06 | зоми ЕМЕ НА — SENGS 
2. ИЛАТ бт ПУ п — 374m —] 32MAQ | -32NAIS  SEMFe 32NAT2 — ЗЕМЕ? 
i j 4 In cim ^6 In ЗІП 
filter element. Include filter Тіп МРТ 135cíim  12%in 5 Yin | 32NA09 | 32NA14 ЗЕМЕ | 32NA13 ЗЕМС8 
element service indicator. Т? іп NPT 235 сіт 16 'Yein 5 Vein | 32NA10 | 32NA15 


Compressed Air Filter Replacement Elements 


Replacement filter elements retrofit most housings and effectively remove oil, water, and particulate from 


any compressed air system. 


numatic = 


Additional filter elements are available on Grainger.com. 


Mfr. Item Mfr. Item 
Cross Reference Brand Model No. Cross Reference Brand Model No. 
Balston Replacement Filters Henderson Replacement Filters 
Goalescing Microfiberglass 
Balston 100-09-CX Numatics RB10009T 22Ғ257 Henderson 8D20 Parker 6CN10-028 4GEZ7 
Balston 100-18-CX Numatics RB10018T 22F263 Henderson 8D28 Parker 6CN10-038 4GEZ8 
Balston 050-05-CQ Numatics RBOSOSTI 22F297 Henderson 16D33 Parker 6CU19-050 46Е79 204 
Balston 050-05-00 Numatics RB0505UI 22F298 Henderson 16D100 Parker 6CU19-130 4GFA2 
Binks Replacement Filters Henderson 16D150 Parker 6CU19-187 4GFA3 ы; 
Coalescing Pall/PPC Replacement Filters 5 A 
Binks 86-952 Numatics RB86952 22F329 Cellulose "Vd 
gks 80 982 Numatics RB86982 22F331 Pal | ОРС Тад. Рагкег 3PP19-075 4CUU5 
articulate al - д p. DDIG. 
Binks 86-1006 Numatics AB861006 226325 РСС-1202ЕС arker 3РР26-265 ACUUG 
General Pneumatics Replacement Filters ра | Р00-350ЛҒ paer ESL ЛЕ 
oalescing al E arker - " i 
General Pneumatics ; Pall РСС-600АҒ Parker 3PP30-140  4CUV1 Microfiberglass 
Rn. Numatics RGPGPE9560S 22F346 - 
GPE 95-60-PF Pall PCC-700AF, Parker 3PP30-295  4CUV2 
General Pneumatics А D PCC-1200AF 
Numatics RGPGPE95275S 22Ғ348 
GPE 95-275-PF Pall PCS-700AF, Parker 3PPS30-095  4CUV3 
General Pneumatics А D PCS-1200AF 
Numatics RGPGPE95600S 22F350 D. 
GPE 95-600-PF all MDC-1001AF, PCC- Parker 3PP19-098 ACUVA 
ТАРТ Replacement Filters 1 001 {Ar PG SA 01 1 Me 
icrofiberglass al - LPCC- р, Ыра. 
Hankinson 0713-2 Parker  6CM10-025 46Е(67 1002АЕ PCS-1002AF Parker 3РР19-198 — 4CUVS Mir. Item 
Hankinson 0713-3 Parker 6CM10-050 — 4GEL7 Pall PCC-1003AF Parker 3PP19-298 ^ 4CUV6 Cross Reference Brand Model No. 
Hankinson 0713-4 Parker 6CM15-060 4GEL8 Pall MDC-1201AF, Parker 3PP26-132 асуу Donaldson Replacement Filters 
Hankinson 0713-5 Parker 6CM15-095 X 4GEL9 PCC-1201AF Cellulose 
Hankinson 0713-6 Parker 6CM15-185 — 4GEM1 Zeks Replacement Filters Donaldson V-PE 3/1 Parker 3PJ10-030 4CUY2 
Hankinson E5-20 Parker 6CH10-060 ^ 4GER8 Adsorbing Grade Donaldson V-PE 3/1,5 Parker 3PJ13-030 4CUY3 
Hankison E5-24 Parker 6CH16-066 4GER9 Zeks E1000A Numatics RZA1000 22F374 Donaldson V-PE 4/1,5 Parker 3PJ13-044 4CUY4 
Hankinson E5-28 Parker 6CH16-108 4GET1 Coalescing Microfiberglass 
Hankinson E5-32 Parker 6CH19-131 4GET2 Zeks H600 Numatics RZH600 22F367 Donaldson MF 
Hankinson E5-36 Parker 6CH19-176 46ЕТ3 ^ Zeks FF0250 Numatics RZFF0250 22F368 5/25. MF 5/2.5 Parker 6М\15-050 — 4CVJ6 
Headline Replacement Filters Zeks L140 Numatics RZL140 22F369 = я Рагкег 6IJN15-070 40/7 
Microfiberglass Particulate : Donaldson MF 07/30 Parker 6IJN25-070 — 4CVJ8 
Headline 25-64-50C Parker 6H10-025 4GEX7 Zeks P275 Numatics RZP275 22F363 Donaldson MF 10/30 Parker 6IJN25-100 —. 4CVJ9 
Headline 25-64-70C Parker 10H10-025 4GEX9 Zeks P330 Numatics RZP330 22F364 Donaldson MF 15/30 Parker 6IGN25-150 — 4CVK1 
Headline 38-152-50C Parker 6H15-060 4GEY2 Zeks P670 Numatics RZP670 22F365 Donaldson MF 20/30 Parker 6IGN25-200  4CVK2 
SPEEDAIRE ` 
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Oil Removal (Coalescing) Filters 


» Filters to 0.01 microns 
» Service life indicator is standard (except miniatures) 
= Max. pressure: 150 psi (polycarbonate 
bowl); 250 psi (metal bowl) 
= Max. temp.: 125?F (polycarbonate 
bowl); 150°F (metal bowl) 
= Modular connector allows easy 
removal and replacement 


For maximum life, use in conjunction with a general purpose air line filter 
equipped with a 5-micron element. 


Note: Polycarbonate bowls are not recommended for use in atmospheres containing 
chemicals such as acetone, benzene, carbon tetrachloride, ethylene dichloride, gasoline, 
toluene, and/or air compressor systems using synthetic fire-resistant lubricants. 


Item 


For Use On Filter Rating Мо. 
POLY WITH METAL WITH Replacement 011 Removal 
POLY GUARD SIGHT GLASS Coalescing Filter Elements р 
Ріре Max. Overall Overall Item Item Item Miniature 0.01 micron 42К21 
Description Size Flow* — Height — Width No. No. No. Compact 0.01 micron 4ZK70 
ni Yin NPT бст 4%in 1%in 47116 - — ntermediate 0.01 micron 4ZK56 
Miniature Hin NPT 65cfm  4%in 1%in 47117 = Standard 0.01 micron 42К46 
C t Yin NPT 10.5 сіт 7 %ein  2in — 47124 47123 Standard (High Flow) 0.01 micron 42К47 
отрас Yin NPT 10.5 сіт 7 sin Zin = 47126 47125 Heavy-Duty (41017 001 micron 4ZK62 
Win NPT 20cfm 8 in 21/віп — 42L32 47131 Heavy Duty (1/2 to h 0.01 micron 4ZK15 
Intermediate YinNPT 20сіт 8%in 21/6іп — 47134 47133 General Purpose and Oil Removal 
Ў іп NPT 20 cfm 8 Yin 2 Mein = 47136 47135 Filter Mounting Brackets 
Standard Yin МРТ 20cfm Isin 3%in = 47144 47143 Miniature — 47КТ1 
win NPT 35cfm 9Увіп 3 іп — 47146 47145 Compact. = 47К29 
Standard (High Flow) in NPT 60 cfm 11%іп 3%in — — 47153 ntermediate — 47Қ53 42143 
9 YinNPT 60cfm 11%іп 3 %in — 47155 47154 Standard = 47К42 
Yin МРТ cim 13 “Yin 4 іп - 47118 Heavy-Duty -- 47К72 
Heavy-Dut Тіп МРТ 125cfm 13 йіп 4*4in — — 47119 Automatic Filter Drains 
узшу Т іп МРТ 250cfm 18%in 8 Yin = = 47120 Miniature —  47К17 
2inNPT 300cfm 18%in 8 %in — — 47121 Compact — 42K18 
Heavy-Duty with Auto-Drain 2in NPT 600ctm 26 sin 8 іп — — 47122 ntermediate — 47К19 
* cfm measured at 100 psig with a saturated element (3 to 5 psig drop). Standard and Heavy-Duty -- 4ZK14 
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Filters, Regulators & Lubricators Details on page A1. 
General Purpose Filters ACLLDAME Ж Ріре Max. Overall Overall Пет 
= Filter to 5 microns paani Size Flow* Height Width No. 
= Max. pressure: 150 psi (polycarbonate bowl), 250 psi (metal bowl) Miniature 4 Ye NPT 20cfm 4Yein 1 %in 42L07 
= Max. temp.: 125°F (polycarbonate bowl), 175°F (metal bowl) FUGERE Е elim 4vem 1004106 
= Modular connector allows easy removal and swap out C И NPT -- 69еіп 1 іп 42128 
отра МРТ — _6%%їп 17Ўвїп 47130 
Note: Polycarbonate bowls are not recommended for use in atmospheres containing TW NPT 55сіп 7%in 21/6іп 47138 
chemicals such as acetone, benzene, carbon tetrachloride, ethylene dichloride, gasoline, Intermediate A NPT =i 5 in 2 Ts іп 47140 
toluene, and/or air compressor systems using synthetic fire-resistant lubricants. A T 70 cfm T5 а Asin 1142 
For Use with Item Standar Ye" NPT — Tin 3%in 47150 
For Use On Filter Ratin Stock Number No. 34" NPT — 71У6іп 3 Жіп 47152 
Replacement Compressed Air Filter Elements Metal with Sight Gau е 
Compact 5 micron 42127-42130 47К69 C VP — . 69ein 11%віп 47127 
40 micron 47К82-47К85 47К68 отрас Ж PT — 6%sin {sin 4ZL29 
5 micron 47К78, 42К79, 42109-42111 47К60 W'NPT 55cfm 7 йіп 21/віп 47137 
Heavy Dut 5 micron 42112, 42114 47К66 Intermediate WNPT  —  7Win 2 %ein 47139 
y Duty 40 micron 42109, 42110, 42111 47К61 W'NPT 70сіт 7 біп 21/віп 47141 
40 тісгоп 42112, 42114 47К67 38 NPT —  TWsin 3%in 47147 
Intermediate 5 micron 47К86-47К91, 47L37-42L42 47К54 Standart 17 NPT — Tin 3%in 47149 
40 micron 47К86-47К93 47К55 34" NPT — Thin 3%in 47151 
Miniature 5 micron 42107, 42108 47К65 34" NPT —  1i**in 4%in 47109 
Standard 5 micron 47K94-47L02, 42147-42152 47К44 Y — {їйїп 4%in 47110 
40 micron 42К94-47102, 42147-42152 47К45 Heavy-Duty TWNPT — Ип 4% in 47111 
Item anr — Te gWin 42112 
For Use With Includes No. n 
4ZL30 Air Filter Bowl Replacement Kits Heavy-Duty with жрт — 1696 уіп 42114 
Speedaire Miniature Filters Bowl and O-Ring 1AKG5 Automatic Drain ІП 
Speedaire Standard Filters Bowl, Bowl Guard, O-Ring 1AKG7 * cfm based on 90 psig inlet and 5 psig pressure drop. 
SPEEDAIRE ` 
ОД 


,x,, General Purpose Regulators 


= Max. temp. 150°F on miniature and compact units, 175°F 
on intermediate, standard, and heavy-duty regulators 


= Modular connector allows easy removal and swap out Item 
Feature 2 full-flow gauge ports. T-handle adjustment is optional. Pane Mouth шШ5е 0п Мо. 
Manifold regulators provide multiple pressures from a common inlet. Miniature Regul ulator and fitler/regulator 001 3 
ompact Regulator 4 
A WARNING: Do not connect regulator to i gas. Р Ш termedia шт Eur не 47К58 
Ріре auge Max. Max. Inlet verall verall Item 
Description Size Port Flow* Pressure Adjustment Range Height Width No. regulatorRegulator 42049 
Miniature (compressor) in Жіп NPT 12 сїт 300 psi 5 to 150 psi 2.25 in 1.65 in 471113 Mounting Brackets И 
Miniature Yein іп NPT 14 cfm 300 psi 5 to 125 psi 2.91 in 1.63 in 471107 Miniature Regulator and fitler/regulator 47К12 
Vain Y& in NPT 15 cfm 300 psi 5 to 125 psi 2.91 in 1.63 in 42M08 Compact Regulator 47К13 
та Yein іт NPT 15 cfm 400 psi 5 to 125 psi 2.86 in 148 in 471105 ntermediate Regulator 47К57 
Miniature (brass body) —7 in 5 in NPT 15 cfm 400 psi 50 125 psi 286in i48in 4ZM06 Standard Regulator and fitler/regulator 42К50 
= E Em - 
ompact ЗІП In cim psi 0 pst -19 In 9f In H 
Yin іп NPT 70 cfm 300 psi Non-Adjustable, 30 psi — 4.07 in i97in  1WH33 Compact Regulator AZK22 
C қ Yan Vein NPT 90 cfm 300 psi 5 to 150 psi 4.19 in 1.97 in 471116 ntermediate Regulator 47К51 
ompact (manifold) sin ‘in NPT 140 сіп 300 psi 5 to 150 psi 4.19in 1.97 in 47М17 Standard Regulator 42K33 
Yan Vain NPT 144 cfm 300 psi 5 to 150 psi 5.34 in 2.68 in 42N18 Heavy Duty Regulator AZK64 
эш Yon NPT-— 228 dm ——300 ps seio бит п ЗН — Compact equator 513? 
21П 4 |n cim psi 0 SI .94 In -00 In . 
Ye in YA in NPT 220 cfm 300 psi 5 to 150 psi 6.67 in 3.15 in 42M21 ntermediate Regulator 52133 
Standard Yin Vain NPT 220 cfm 300 psi 5 to 150 psi 6.67 in 3.15 in 471122 Standard Regulator 57134 
% in Yin NPT 220 cfm 300 psi 5 to 150 psi 6.67 in 3.15 in 471123 Connec. Item 
Зд іп Ya in NPT 450 cfm 300 psi 5 to 125 psi 7.09 in 4.25 in 42M09 Size Dial Size No. 
2 Tin Үд in NPT 450 cfm 300 psi 5 to 125 psi 7.09 in 4.25 in 471110 Commercial Pressure Gauges 
Heavy-Duty T%in Vain NPT 450 cfm 300 psi 5 to 125 psi 7.09 in 425in 47М11 Ye in МРТ 1 “іп AFLZ8 
2 in Ya in NPT 2,000 cfm 450 psi 5 to 150 psi 9.71 in 5.98 in 471112 YA in NPT 2 in 4ҒМСТ 
* cfm flow measured with 150 psig inlet adjusted to set pressure of 90 psig (while increasing flow) and а 15 psig drop. 
Pipe Max. Max. Overall Overall Item 
Description Size Flow* Temp. Height Width No. 
Polycarbonate Bowls with Guard 
Compact Y4 in NP 80 cfm 125 °F 8.72 in 2in 47К83 
р 38 in NP 80 cfm 125 °F 8.72 in 2in 4ZK85 
TA in NP 80 cfm 125 °F 9.95 in 2 ив in 47К87 
Intermediate % in NP 120 cfm 125 °F 9.95 in 2 16s in 47К89 
42К76 4ZK84 іп NP 120 cfm 125 °F 9.95 in 2 віп 47К91 
Intermediate w/Gauge YA in NP 80 cfm 125 °F 9.95 in 2 is in 4ZK92 
and Bracket 36 in NP 120 cfm 125 °F 9.95 in 2 1s in 47К93 
Polycarbonate Bowls w/Nonrising Knob Bowl Adjust 
Miniature віп NP 13 cfm 125 °F 6.57 in 1% in 47К74 
A in NP 14 cfm 125 °F 6.57 in 1 % in 4ZK75 
Miniature w/Brass Body % in NP 12 cfm 125 °F 6.57 in 1%in 47К77 
APELÜDAME ' p LETT Bracket Жіп NP 14 cfm 125 °F 6.57 in 1%in 47К76 
ini Nil А Y in NP 4 cfm 125 °F 6.57 in 1% іп 47К80 
General Purpose Mini Oil Removal (Coalescing) Vin NPT acim 125 °F 6.57 in Tin 47К81 
É ы % іп МР 163 cfm 125 °F 11.93 in 3 V in 47К95 
Standard Ye in NPT 212 cfm 125 °F 11.93 in 3 іп 47К97 
All-in-One Filter/Regulator Yin NP 212 cfm 125 °F 1133 in Зп AZK98 
» 40-micron filter elements (Mini are Standard w/Gauge and Bracket 72. NET 272 m Te E TU ЖІП ІП 
0.01 and Miniature are 5 micron) Metal Bowls with Sight Glass w/Nontising Knob Bow! Adjust қ 
. т 34 in NP 509 cfm 175 °F 15.04 in 7 іп 47К78 
= Polycarbonate bowl: 150 max. psi; Heavy-Duty (Yoke-Mount) {in NPT 509 cfm 175 °F 18 04 in Tin 4ZK79 
metal bowl: 250 max. psi Metal Bowls with Sight Glass Я n 5 $ 
= Modular connector allows easy Compact fin NET ee M $5 $n 12082 
removal and swap out Va in NPT 80 сіт 175 °F 9.95 in 2 ie in 47К86 
ў Шие 5 Н ! 
Note: Polycarbonate bowls are not recommended for use in intermediate 4 iq NET 120 em 15 Ф 8:95 in 2 наз Ш 22888 
atmospheres containing chemicals such as acetone, benzene, Metal Bowls - н _ 
carbon tetrachloride, ethylene dichloride, gasoline, toluene, and/ 25 in NF 163 cfm 175 °F 11.93 in 3 А іп 4ZK94 
or air compressor systems using fire-resistant lubricants. Standard 2 Ш NE n em 15 4 11.93 П 3 А П 22838 
WARNING: Do not connect to bottled gas. * cfm flow measured with 150 psig inlet adjusted to a set pressure of 90 psig (while increasing flow) and a 15 psig drop. 
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А А SPEEDAIRE ` : 
In-Line Lubricators actors 17 
= Polycarbonate bowl: 150 max. Micromist—Provides lubrica-  CompactSeries ||| 

i о в : А 
psi; 125°F max. temp. — tion for multiple pneumatic їооі/_ 567201816, — An NE 
= Metal bowl: 250 max. psi; devices. Comes equipped with a Zinc CO a 
175°F max. temp. red 360° sight/feed dome. НЕЗТҮШІННБЕНЕРЕН 
= Modular connector allows easy = Up to 50-ft. pipe runs Metal with om ТЫ 
removal апа swap out : MA Sight Glass jn 
А nn А ; Mist—Ideal lubrication for a . 1/ in NPT 
Lubricators maintain a constant oil-to-air singe teat/daviee. Includes 3 Intermediate Duty Series _ 
density over a wide range of flow. An integral Po 360° sioht/feed dome Aluminum NPT 
flow sensor provides proportional control. 9 15- to 20 1. pipe runs i К in RET 
- -ft. 4 in 
Note: Polycarbonate bowls are not recommended VERA TD OS a ШИР 
for use in atmospheres containing chemicals such d Ve in NPT 
as acetone, benzene, carbon tetrachloride, ethylene Miniature Series inh 
dichloride, gasoline, toluene, and/or air compressor Polycarbonate A in NP 
systems using synthetic fire-resistant lubricants. Standard Duty Series 
36 in NP 
Item Aluminum Vb in NP 
For Use With Includes No. Y in NP. 
Polycarbonate Air Lubricator Bowl Replacement Kits 36 in NP. 
Speedaire Miniature Lubricators Bowl and O-Ring 1AKJ2 Polycarbonate іп NP 
Speedaire Compact Lubricators Bowl, Bowl Guard, O-Ring 1AKG8 ^ with Steel Guard іп NP 
Speedaire Standard Lubricators Bowl, Bowl Guard, O-Ring ЛАКЛ 3A in МР 
POLYCARBONATE 
WITH GUARD METAL WITH SIGHT GLASS 
Pipe Max. Overall Overall Max. Item Max. Item 
Description Size Flow Height Width Temp. No. Temp. No. 
2-Piece Filter/Regulator MicroMist Lubricator* 
Compact Y4 in NP 51 cfm 8 % in 4 in 125 °F 7D683 150 °F 7D684 
р % in NP. 51 cfm 854 in 4 іп 1257 70685 150 °F 7D686 
Y4 in NP 60 cfm 9 16 in 5 16 in 125 ^F 7D699 175 °F 7D700 
Intermediate 36 in NP’ 60 cfm 9 176 in 5 16 in 125 °F 7D701 175 °F 7D702 
% in NP 60 cfm 9 176 in 5 1e in 125 °F 7D703 175 °F 7D704 
36 in NP’ 114 cfm 11 1576 іп 6 3e in 125 °F 7D723 175 °F 7D724 
Standard іп NP 192 cfm 11 1576 іп 6 1s in 125 °F 7D725 175 °F 7D726 
3A in NP 186 cfm 11 54e in 6 16 in 125 °F 7D727 175 °F 70728 
2-Piece Filter Regulator Mist Lubricator* 
Compact YVAinNPT — 51cfm 834 in 4 V, in 125 °F 7D687 150 °F 7D688 
p 36 in NP 51 cfm 854 in 4 іп 125 °F 7D689 150 °F 7D690 
Ип NPT 60сіт 9 194 in 5 19e in 125 °F 70705 175 °F 70706 
Intermediate 36 in NP’ 60 cfm 9 176 in 5 ein 125 °F 7D707 175 °F 7D708 
7 іп МРТ 60сіт 9134s in 5 ein 125 °F 70709 175 °F 70710 
36 іп NP. 118 cfm 11 1516 іп 6 1 віп 125 °F 7D729 175 °F 7D730 
Standard YinNPT  192cfm 11 Mein 6 Mein 125 °F 70731 175 °F 70732 
3A in NP’ 186 cfm 11 54e in 6 %/e in 125 °F 7D733 175 °F 7D734 
3-Piece Filter and Regulator and MicroMist Lubricatort 
Compact Y in NP 51 cfm 7 “Asin 6 "^e in 150 °F 7D691 150 °F 7D692 
р Зв іп МРТ 51 cfm 7  віп 6 віп 150 °F 70693 150 °F 7D694 
3A in NP 56 cfm 8 in 9 Жіп 175 °F 70711 175 °F 70712 
Intermediate 36 in NPT 60 cfm 8 in 9 іп 150 °F 70713 150 °F 70714 
іп NP 60 cfm 8in 9 % in TOF 70715 175 °F 70716 
Эв іп МРТ_ 114 cfm 8 3s in 10 іп 175 °F 70735 175 °F 70736 
Standard Ў іп NP 154 сіт 8 191 in 10 1^ in 175 °F 1D737 175 °F 1D738 
3^ in NP 142 cfm 8 1316 in 10 іп 175 °F 7D739 175 °F 7D740 
Heavy-Dut 34 in NP 160 cfm 12.45 in 14% in — — 175 °F 42L99 
y-Uuly 1 in NPT 275 cfm 12.45 in 14% in — — 175 °F 47М01 
3-Piece Filter and Regulator and Mist Lubricatorf 
Compact YM in NP 51 cfm 1 As in 6 "^c in 150 °F 7D695 150 °F 7D696 
p 36 in NP. 51 cfm 7 Asin 6 “cin 150 °F 7D697 150 °F 7D698 
Y in NP 56 cfm 8in 9 іп 125 °F 70717 125 °F 70718 
Intermediate 36 in NP’ 60 cfm 8 in 9 Жіп 175 °F 7D719 175 °F 7D720 
Yin NP 60 cfm 8in 9 Жіп 175 °F 7D721 175 °F 7D722 
36 in NP. 118 cfm 8 191 in 10 1^ in 175^F 7D741 175 °F 7D742 
Standard іп NP 192 cfm 8 191 in 10 1^ in 175 °F 7D743 175 °F 7D744 
Эд in NP’ 186 cfm 8 1916 in 10 іп 175 °F 7D745 = — 
% in NP 100 cfm 8 34s in 10 1^ in — — 175 °F 7D746 
Heavy-Dut Yin NPT — 160cfm 12.45 in 14% in — = 175 °F 42M02 
у-Ошу Tin NPT 275 cfm 12.45 in 14% in = = 175 °F 4ZM03 


MICROMIST| MIST 


Max. Item Item 
Flow* H No. No. 
50 cfm 7 “cin | 42169 47165 
50 сіт 7 віп | 42171 47167 
50 сіт 7 віп| 47168 47164 
50cfm 7 7іп | 47170 47166 
160 сіт 12 “віп| 42158 47159 
275 сіт 12 71 іп| 42160 47161 
275 сіт 12 еіп) 47162 47163 
60cfm 8 біп | 42178 47172 
75cim 8 іп |47180 47174 
95cfm 8 іп |47182 47176 
60cfm 8 іп | 47179 47173 
75cim 8 %in 47181 47115 
95 сіп 8 іп |47183 47177 
10 сіт 57% іп |47156 — 
14cfm 5 “in | 47157 — 
114 сіт 81%6іп 47190 47184 
154cfm 81%віп 47192 47186 
142 cfm 8 13/6 іп| 47194 47188 
114сіт 8 ТАБ in| 42191 47185 
154cfm 8 1916 in| 47193 -- 
80 сіп 8'ysin — 47187 42192 
142 cfm 8 13/6 іп| 42195 47189 


* cfm based оп 90 psig inlet and 5 psig pressure drop. 


* Regulators and filter/regulators: cfm flow measures with 90 psig inlet adjusted to a set pressure of 90 psig (while increasing 
flow) and a 15 psig drop. Lubricators: cfm based on 90 psig inlet and 5 psig pressure drop. T General purpose filters: сїт based 


on 100 psig inlet and 5 psig pressure drop. Regulators: cfm flow measures with 100 psig inlet adjusted to a set pressure of 90 psig 


(while increasing flow) and a 15 psig drop. Lubricators: cfm based on 100 psig inlet and 5 psig pressure drop. 


Modular Connectors 


= Allow easy removal and replacement 
of Speedaire® components 

Use Speed Clamps™ 

interconnect components. 


Modular Pneumatic Lockout Valves—3-way 
function valves can be padlocked in the closed 
(vented) position only. Installed in the pressure inlet A. 


of pneumatic devices. 


Porting Blocks—Provide 3 auxiliary 1⁄4" NPT 
outlets to pipe high-pressure or nonlubricated air. 


Manifold Blocks—Permit 90° attachment of 
additional system components such as filters, 


regulators, or pressure switches. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


instead of pipe nipples to 


қ Б: 
r^ С 
C. 

NPT Item 
Key For Use With (in. Мо. 

Modular Air Line Lockout Valves 
A Speedaire Compact vain 42M24 
Speedaire Compact “гіп 4ZM25 
A Speedaire Intermediate, Speedaire Standard 1⁄4 іп 4ZM26 
A Speedaire Intermediate, Speedaire Standard “зіп 42М27 
A Speedaire Intermediate, Speedaire Standard “in 42М28 
A Speedaire Intermediate, Speedaire Standard 3 іп 42М29 


SPEEDAIRE ` 
===, 


"WA 


2- and 3-Pc. 
Combination Units 


= Modular connector allows easy 
removal and swap out 


2-pc. units combine filter/regulator with 
MicroMist or Mist lubricator. 3-pc. units combine 
filter, regulator, and MicroMist or Mist lubricators. 
Include Speed Clamps™, mounting brackets, and 
pressure gauge. 4ZM01 to 47М03 and 47199 

do not include mounting bracket or gauge. 
Some assembly required. For replacement filter 
elements, see page 2594. 

Note: Polycarbonate bowls are not recommended for use 

in atmospheres containing chemicals such as acetone, 
benzene, carbon tetrachloride, ethylene dichloride, gasoline, 


toluene, and/or air compressor systems using synthetic 
fire-resistant lubricants. 


SPEEDAIRE 
D mc //// 
NPT Нет 
For Use With (in. Мо. 
Speed Clamps™ w/Mounting Bracket 
Compac 47К25 
B ntermediate and Standard 47К36 
C Compac 47К24 
C ntermediate and Standard 47К35 
Mounting Brackets " 
ntermediate and Standard 
С used with No. 47К35) 4ZK34 
Speed Mount Pipe „се 
отрас Vain 47К26 
D n аге е and Standard Vain 4ZK37 
D ntermediate and Standard Yin 47К38 
D ntermediate and Standard зіп 4ZK39 
D ntermediate and Standard Yin 4ZK40 
Porting Blocks (3 NPT Ports) 
отрас vain 42К28 
ntermediate and Standard Жіп 47К41 
Manifold Blocks (4 NPT Ports) 
Compac Yin 47К30 
= ntermediate and Standard Yin 4ZK43 


2595 


PNEUMATICS Scan. Order. Done. [= 
Filters, Regulators & Lubricators Details on page A1. 


» 


Max. Operating Max. Overall Overall Item 
2KEG8 Description Size Flow* Pressure Temp. Height Width Model No. 
etal 


6B281 


Jumbo 17 іп NPT 1,050 cfm 150 psi 150 °Е 19 4cin 734in  F35-0B-000 68279 
2inNPT 1,180cfm 150 psi 150°F 19%sin 7 іп F35-0C-000 6B278 

Metal with Sight Gauge 

Jumbo Yin NPT 260 cfm 200psi_ 150°F 9%in 4 ‘ein ЕЗ0-06-600 60788 

TinNPT 280cfm 200 рѕі 150°F 9%in 4 1Увіп F30-08-G00 60789 

Polycarbonate with Guard 

Jumbo Yin МРТ 260cfm  150psi 1259: 9%in 41%віп F30-06-000  6B281 
TinNPT 280cfm  150psi 125?F 9%in 4 iin F30-08-000  6B280 

Stainless Steel 

Miniature Y4in МРТ 23cfm  300psi 180°F 4іп  194ein SF1-02-SYVO 2KEG8 

Standard “inNPT  70cfm  300psi 180°F 5 віп 2%іп SF2-04-SYVO 2КЕ09 


* cfm rating based on 100 psig inlet and 5 psig pressure drop. 


Item 
E 3 m" For Use Wit ы Includes No. 
М 5) ir Filter Replacement кт 

WILKERSON 3 Wilkerson Miniature Filters Bowl, Bowl Guard, Drain, O-Ring 1AFE8 
- Wilkerson Subcompact Filters Bowl, Drain, O-Ring TAFES 
General Purpose Filters Wilkerson Compact Filters Bowl, Bowl Guard, Drain, O-Ring 1AFG1 
. ut р Н : Wilkerson Standard Filters Bowl, Bowl Guard, Drain, O-Ring 1AFG2 

= High-efficiency 5-micron filtration Item 

Rugged, lightweight construction with high-flow capability and excellent water Nelacemest Fitter mir with Stock No. ForUseOn —— No. 
removal efficiency. Have a positive bayonet bowl latch and barbed manual drain 30D30, 6B288, 6B299, 6B306, 6B315, 6D764, 6D771, 6D781 капа EN 

i j ine- iniature 
connection with pipe-away. 58285 То 68287. 68206 to 68298. 6830310 683056821219 08314. Compact Өн 
Note: Models with a polycarbonate bow! should not be located in areas subject to direct sunlight, 6D756 to 6D758, 6D765 to 6D767, 6D772 to 6D774, 6D782 to 6D784 p 

direct impact, or temperature outside rated range. Incompatible with chlorinated hydrocarbons, GB282 to 68284, 68293 to 68295, 68300 to 68302. 68309 to 6B311, Standard 6B230 


6D759 to 6D761, 6D768 to 6D770, 6D775 to 6D777, 6D785 to 6D787 


ketones, esters, and certain alcohols. Not for use in air systems where compressors are lubricated 2KEGS Standard КЕЛ 
with fire-resistant fluids such as phosphate ester or diester. Should пої be used where strong acids 6B280, 6B281, 6D788, 6D789 Jumbo 30 and 35 6B252 
or bases are present or in salt-laden atmospheres. 6B278, 6B279 Jumbo 30 and 35 6B249 


WILKERSON 
General Purpose Regulators 


= Accuracy: +1 psi 

2-gauge ports can be used as additional regulated outlet ports. Can be serviced without removal from air 
line. Dial regulators feature a transparent, pressure-calibrated, nonrising adjustment dial for quick adjust- 
ment of secondary pressure, +1 psi. Can be mounted in any position so dial face is always visible. 


WARNING: Do not connect regulator to bottled gas. 


Gauge Max. Max. Max. Adjustment Overall Overall Mfr. Item 
Series Pipe Size Port Flowt Pressure Temp. Range* X Height Width Brand Model No. 
Compressed Air Regulators 
Nonrising Locking 
Yin ФіпМРТ 13сіт  300psi 125 °Е 5to125psi 3.14іп 1.65 іп Wilkerson R03-01-000 4ТҮ38 


R03 Yin %inNPT 22cfm  300psi 125 °Е 5to125psi 3.14in 1.65іп Wilkerson Һ03-02-000 4TY39 

RB3 Жіп %inNPT 14сіт  300psi 125°F 2to125psi 3.42in  1.5in Wilkerson RB3-02-F000 68216 

Rising 

R30 Ип VsinNPT 470сіт  300psi 150 °Е 1010 125 рѕі 10.3in 4.3in Wilkerson R30-06-000 6В207 
lin уіп МРТ 500 сіт  300psi 150 °Е 1010125рві 10.3in 4.3in Wilkerson R30-08-000 68206 

R40 Tin Жіп NPT 1,200cfm 300psi 150 °Е 10to125psi 11.9іп  5.3in Wilkerson R40-0B-000 56618 
2in “in NPT 1,200 cfm 300 psi 150 °Е 10to125 psi 11.9in 5.3 in Wilkerson R40-0C-000 — 5GC19 

Nonrising Dial 
Yin іп МРТ 117 сіт  300psi 150°F Oto160psi 4.1in 2.6in Wilkerson R21-02-000 56014 

R21 %in YinNPT 180cfm 300 psi 150°F 010 160 psi 4.1in 2.6in Wilkerson R21-03-000 56615 
Yin Y4^inNPT 195cfm 300psi 150°F Oto160psi 4.1in 2.6 іп Wilkerson R21-04-000 — 5GC16 
in 4in МРТ 220cfm 300psi 150°F 010 160 psi 4.1 in 2.6in Wilkerson R21-06-000 — 5GC17 

Compressed Air Regulators, 316 Stainless Steel 

ex 

SR1 Жіп іп МРТ 12cfm  300psi 150 °Е Oto125psi 2.67іп  1.56in Wilkerson SR1-02-LASO 2КЕНЗ 
Жіп уіп МРТ 12cfm _ 300 рѕї 150?F Oto60psi 2.67in  1.56in WilkersonSR1-02-KASO 2КЕН4 

T-Handle 

SR2 їп уіп МРТ 80cfm 300 рѕі 150 °Е Oto125psi 6.08in 2.34in Wilkerson SR2-04-LASO 2КЕН5 
Yin ИіпМРТ 80cfm 300psi 150°F Oto60psi 6.08in 2.34 іп WilkersonSR2-04-KASO 2KEH6 

Item Item 
Fits Brand No. For Use with Model No. Brand No. 

Mounting Brackets Panel-Mounting Nut 

Series R03, BB3 Wilkerson 68253 6B211, 6B212, 6B213, 6B312, Wilkerson 5WRU4 

Series F08, M08, B08 Wilkerson — 6B221 6B313, 6D756, 6D757, 6D758 

Series R12, B12 Wilkerson ' dRA40 В08-02-ҒК00, В08-02-ҒІ/00, R08-02-F000 Wilkerson 5WRUS 

Series R18 Wilkerson — 68242 В28-03-ҒК00, B28-03-FL00, B28-04-FK00, 

Series R28 Wilkerson 68241 B28-04-FLOO, В28-06-ҒК00, R28- Wilkerson 5WRUS 

Connect. Item 03-F000, R28-04-F000, R28-06-F000 

Size DialSize Brand No. В03-01-000, R03-02-000 Wilkerson 5WRU2 

Commercial Pressure Gauges Series R12 Wilkerson 4RA41 

Yin NPT 1 in = 4FLZ8 

Әйіп МРТ 2in — 4ҒМС7 


1 cfm flow measured with 100 psig inlet adjusted to a set pressure of 90 psig апа a 15 psig pressure drop. * The working range 
of knob adjustment is designed to permit outlet pressures within their full range. Pressure adjustment beyond this range is also 
possible because the knob is not a limiting device. This is a common characteristic of most industrial regulators, and limiting 
devices may be obtained only by special design. 
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WILKERSON' 
Oil Removal (Coalescing) Filters 


Eliminate 99.996 or more of water and oil liquid aerosols 
and submicron particles. 


Note: For maximum life, use in conjunction with a 5-micron element. 


Mfr. Item 
Item Fits Model No. 
Mounting Brackets 
Mounting Bracket Series F08, M08, B08 GPA-97-010 68221 
Mounting Bracket C Bracket GPA-96-300 4RA39 
Wall Mounting Bracket Series F18, M18 СРА-96-604 68244 
Wall Mounting Bracket Series F28, M28 GPA-96-605 6B243 
Automatic Drains 
Drain Piston = Series ros, ШЕ am GRP-96-716 6B227 
н Р eries Ғ18, Р28, F30, B18, 
Automatic Float Drain B28, M18, M28, M30 GRP-95-973 6B251 
Replacement Filter Elements Pipe Max. Мах. Max. Overall Overall Mfr. Item 
Goalescing Filter Element Series M08 МЕТ ӘБ-/22 68224 Description чый " Flow" Pressure Temp. Filter Rating Height Width Model No. 
oalescing Filter Element eries M18 MSP-96-647 6B232 olycarbonate with Guar: 
Coalescing Filter Element Series M28 MSP-96-649 6B231 Jumbo іп МРТ 140 cfm 150 psi 125 °F 0.01 micron 10% іп 41%віп М30-06-500 6B257 
Coalescing Filter Element Series M30 N17-95-992 68248 Тіп NPT 160 cfm 150 psi 125 °F 0.01 micron 10 76 in 4 1%віп M30-08-S00 6B256 
Coalescing Filter Element Series M35 MSP-95-502 6B250 Metal 
Compressed Air Filter Element Series SM1 SRP-96-005 2КЕЈ5 34 in NPT 140 cfm 200 psi 150 °Е 0.5 micron 10% іп 4 1%6іп M30-06-M00 60812 
Compressed Air Filter Element 5 Series SM2 SRP-96-006 ZKEJ6 {in NPT 160 сїт 200 psi 150 °F on micron 10% in 4 181 in М30-08-М00 60813 
ompressed Air Filter Element ompressed Air Filter Element МХР-96-650 440985 i А әр 0.01 micron, i А 0р. 
Compressed Air Filter Element Compressed Air Filter Element МХР-95-532 E Jumbo 1% in МРТ445 cfm 150 psi. 150 °F 1 micron 19 Ивіп 7 %іп M35-0B-500 68255 
ompressed Air Filter Element ompressed Air Filter Element МХР-95-502 440991 А 4 op 0.01 micron, А i “ar 
Compressed Air Filter Element Compressed Air Filter Element МТР-96-646 446950 21п NPT -445 ctm 150 psi 150°РЁ 1 micron 19 Ивіп 7% in M35-0C-S00 68254 
Compressed Air Filter Element Compressed Air Filter Element МТР-96-648 440951 Stainless Steel 
Compressed Air Filter Element Compressed Air Filter Element MTP-95-551 440850 Miniature “in МРТ 16 сіт 300 psi 180°F 0.3 micron 4in  194ein SM1-02-EYVO 2KEH1 
Compressed Air Filter Element Compressed Air Filter Element MTP-95-502 446981 Standard іп МРТ 46 cfm 300 psi 180?F 0.3 micron 5 #віп 2%in SM2-04-EYVO 2KEH2 
* cfm rating based on 100 psig inlet and 1 psig pressure drop. 
WILKERSON’ 
Piggyback Air Line Filter/Regulators 
= 5-micron filter element WARNING: Product rupture can cause serious 
» Polycarbonate bowl: 125°F max. temp.; injury. Do not connect regulator to bottled 
tal bowl: 150°F max. tem gas. Note: Should not be used where strong Mtr. Item 
meta 5 * р. acids or bases are present or in salt-laden К as Model Brand Мо. 
atmospheres. utomatic Drains 
Р Series FOB, М8 — GRP-96-716 Wilkerson 6B227 3RASU 
Max. eries F18, F28, F30, B18, gap gr. i 
Pipe Мах. Operating Adjustment Overall Overall | Мі. Item 828, M18, M28, M30 ORP-95-973 Wilkerson 6В251 
Description Size Flowt Pressure Range Height — Width Model No. Mounting Brackets 
olycarbonate Series R03, BB3 GRP-95-147 Wilkerson 6B253 
Brass ч ; A ; A Series F08, M08, BOS GPA-97-010 Wilkerson 6B221 
Miniature, NPT 16cfm  150psi 5to125psi 6'4in 19Увіп BB3-02-FK00 3RA90 Series R12, B12 ЕРА-26-215 Wi kerson АВАП 
ainless Steel eries F18, -96- ilkerson 4 
Miniature Main NPT 12cfm 300рві Oto 125 psi 5 Увіп 1%sin SB1-02-LYSS 2КЕН7 Series F28, M28 GPA-96-605 Wilkerson 6B243 6B227 
Yin NPT 12cfm  300psi Oto60psi 57У6іп 1? віп 5В1-02-КҮ55 2KEH8 Replacement Filter Elements Connection Dial Item 
Standard 21n NPT 72cfm 300рві Oto 125 psi 8%in 2 %in SB2-04-LYSS 2КЕНӘ Series BOB FRP-96-729 Wilkerson 6B225 Size Size Brand No. 
%їп МРТ 72cfm  300psi Oto60psi 8%in 2%in SB2-04-KYSS 2КЕЈ1 Series ЕТЕ ERE RES wi kerson 3821 Commercial Pressure баш eS 
" чүн қ ғ 5 eries -96-653 Wilkerson Yin Yin — 
n Ші) mer with 100 psig inlet adjusted to a set pressure of 90 psig and a 15 psig Series BB3 FRP-96-806 Wilkerson 1WXB4 гіп “іп — 4ҒМСТ 
WILKERSON’ 
i H Pipe Max. Overall Overall Mfr. Item 
In-Line Lubricators Series — Size Flow* X Height Width Model No. 
. Polycarbonate w/Guard 
" Polycarbonate bowl: 150 max. 130 іп МРТ 196 сіп 10%іп 4%in L30-06-000 68268 
input psi; 125°F max. temp. TinNPT 374 сіт 10% in 4%in L30-08-000 68267 
= Metal bowl: 250 max. input psi (except jumbo L80 трт 186 cm Iii 6 5200000 SGCIT 
units are 200 max. input psi); 150°F max. temp. Metal w/Sight Gauge 
А inati А Yin МРТ 196cfm 10'%sin 458 іп L30-06-G00 60801 
шге to the application to ensure effective -— 1 in NPT 374 cim 10 Wein 4% in 30-08-G00 “80802 6B268 
oll distribution. ainless Stee 


SL2 12 іп МРТ 100cfm 7%іп 2%in SL2-04-LLVO 2KEJ2 


Note: Should not be located in areas subject to direct sunlight, direct * cfm rating based on 100 psig inlet and 5 psig pressure drop. 


impact, or temperatures outside rated range. Incompatible with 


chlorinated hydrocarbons, ketones, esters, and certain alcohols. . Mfr. Item 
Not for use in air systems where compressors are lubricated with cn For Use With Model | No. 
ein : Н Air Line Lubricator Polycarbonate Bowl Replacement Kits 

fire resistant fluids such as phosphate ester or diester. Do not use Wilkerson Miniature Lubricators RP-06-736 ТАЕСЗ 
cleansing agents such as acetone, benzene, carbon tetrachloride, Wilkerson Subcompact Lubricators LRP-96-308 ТАЕСД 
gasoline, toluene, etc. Should not be used where acids or bases аге Wilkerson Compact Lubricators LRP-96-701 1AFG5 
present or in salt-laden atmospheres. Wilkerson Standard Lubricators LRP-96-702 1AFG6 
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PNEUMATICS 
Filters, Regulators & Lubricators 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


= = |& 
. 


2- апа 3-Pc. Combination Units WILKERSON 


= Remove particulate and water down to 5 microns Two-piece design integrates filter/regulator and 


= Max. pressure: 150 psi (polycarbonate 
bowl), 250 psi (metal bowl) 

= Max. temp.: 125°F (polycarbonate 
bowl), 150?F (metal bowl) 


lubricator into a single unit. Three-piece design 
combines filter, regular, and lubricator. Units with a 
metal bowl and sight gauge provide visibility into 
the bowl. Units with a polycarbonate bowl have a 


guard with multiple viewing slots into the bowl. For 


Pipe Max. Overall Overall Mfr. Item 
М Size ma Height Width Model No. replacement filter elements, see pages 2596, 2597. 
Yain МРТ 28cfm 6 in 3 іп D08-02-FLGOB 55CR03 
2 Pcs. Metal with Sight Gauge Pipe Max. Overall Overall Mfr. Item 
Wain МРТ 45 cfm 10%sin 5 еіп D18-02-FLGOB 55CR04 Size Flow Height Width Model No. 
жіп NPT 70. сіт 10 Asin 5 віп D18-03-FLGOB 55CR05 3 Pcs. Metal with Sight Gauge 
Б 112 cfm 11 еіп 6 йіп D28-03-FLGOB 5505807 ‘іп МРТ 42сіт 7 sin C18-02-FLGOB 55CP96 
Yo in NP 90cfm 10%віп 5 /віп D18-04-FLGOB 55CR06 34 in NP 70 cfm Ji in 71%віп C18-03-FLGOB 55CP97 
112 сіт 1174ein 6 іп D28-04-FLGOB 55CR08 90cfm 9%іп 9%віп C28-03-FLGOB 55CP99 
Yin NPT 150cfm 11 еіп 6 йіп D28-06-FLGOB 55CR09 Vein NPT 99cm 9 in 71%віп C18-04-FLGOB 55CP98 
2 Pcs. Polycarbonate with Guard : 90сіт 9%in 9%віп C28-04-FLGOB 55CR01 
winNPr-28cim 6 ein 3 іп DO8-02-FKGOB S5CP87 Ўт МРТ 112сіт 9%in 9%sin C28-06-FLGOB 550802 
: 45 сіт 10%віп 5 Vein 018-02-ЕКСОВ 55CP86 ^ 3Pcs.Polycarbonate with Guard 
36 in NPT L0 cfm 10%віп 5 %sin D18-03-FKGOB 55CP85 Vain МРТ 27 сіт б Mein 4% in C08-02-FKGOB 55CP94 
is 112 сіт 11 еіп 6 зіп D28-03-FKGOB 55CP83 Ы 42 сіт Qin 71%віп C18-02-FKGOB 55CP93 
Vein NPT 2051 10%6іп 5%sin D18-04-FKGOB S5CP84 з, | wor 70сіт 9іп  7'Yiein C18-03-FKGOB 55СР92 
2 112 сіт 11 еіп 6 іп D28-04-FKGOB 55CP82 ы cím 9%іп 9%віп C28-03-FKGOB 55CP90 
3AinNPT 150 сїт 11 “cin 6 зіп D28-06-FKGOB 55CP81 1^ in NP 5 сіп 9in 71%віп С18-04-ЕКСОВ 55CP91 
55CP81 3 Pcs. Metal В сіп 9%in 9%віп C28-04-FKGOB 55СР89 
Міп NPT 27 cfm 6 %6in 4%4in C08-02-FLGOB 55CP95 іп NPT T" сіп 9%іп 9%ein C28-06-FKGOB 55СР88 


= Remove impurities 
down to 5 microns 
Feature a heavy-duty bowl with sight 
glass, manual drain, and a larger 
surface area for longer life. Heavy-duty 
units come with an automatic drain. 
Note: Should not be located in areas subject to 
direct sunlight, direct impact, or temperature 
outside rated range. Incompatible with 
chlorinated hydrocarbons, ketones, esters, and 
certain alcohols. Not for use in air systems 
where compressors are lubricated with 
fire-resistant fluids such as phosphate ester 
" or diester. Should not be used where strong 
WILKERSON 21U837 acids or bases are present or in salt-laden 
Modular Accessories шы 
Ріре Max. Мах. Мах. Overall Overall Mfr. Item 
for 2- and 3-Pc. Description Size Flow* Pressure Temp. Height Width Model No. 
C bi ti U it Die-Cast Zinc 
omnbpination Units Compact 3617. NPT 80cm 250psi 175^F бип 21%cin  O6F24BC  — 210802 
= pact “inNPT 85cim 250 psi 175°F 6 vin 2'%sin O6F34BC 210803 
Manually operated. In the closed position, Standard 211. АРТ 130 сіт 250 psi_ 175 °F 7 iein 3 іп 07F34BC 21U822 
гі i А У іп МРТ 145 сїт 250psi 175 °Е 7 ‘sin 3 іп O7F44BC 210823 
downstream air is exhausted into the atmo- Heavy. In МРТ 270 сіт 175 рѕі 150°F 8%іп 4%in F602-06WGR/M4 210836 
sphere. May be locked in closed position using Day — TInNPT 300 сіт 175 psi 150°F 8%іп 4%in F602-08WGR/M4 210837 
a padlock (not included). Max. temp.: 176°F. y T% in NPT 450 сіт 175psi 150°F 9%sin 4%in F602-12WGR/M4 210839 
Item 
NPT Item ; 
For Use with Stock No. No. 
Modular еп ЕРЕСЕН (in) Brand No. Replacement Filter Elements 
Meu Reesor lesise! 95 UE wilkersan — BB222 210791, 210792, 210793, 210794, 210795, 210796, 210797, 210798, 210799, 210850 
Modular Mounting Bracket — -Wilkerson - 68223 210801, 210802, 210803, 21U804, 210805, 210806, 210807, 210808 210867 
0 210816, 210817, 210818, 210819, 210820, 210821, 210822, 
End Block Connector Vain Wilkerson 68220 210823. 210824 210825 210826 210897 210868 
End Block Connecting Set 74 іп Wilkerson 68218  * * : > > 210865 
Air Line Lockout Valve іп Wilkerson 451/70 210832, 210833, 210834, 210835, 210836, 210837, 210838, 210839, 210860 
45LV68 End Block Connector ^  36in Wilkerson — 68219 Mounting Brackets 
Moduler Accessories, Serlos 12 5а) Compac КҮҮ O6F14BC, 06F24BC, 06F34BC, 16L14BE, 16L24BE, 16L34BE 210854 
gr Г 07F34BC, 07FA4BC, 17L34BE, 17144ВЕ 210857 
Modular Unit Connector EE Wilkerson 4RA35 Metal Bowl Kits 
Modular Accessories, Serles 18 reg 06E14B18AC, 06E24BT8AC, 06E34B18AC, 06F14BC, OGF24BC, O6F34BC, 16A14B18A4BC, 210853 
PIRE Lockout Vek eit Wil ASLVGR 16A18B18A4BC, 16A24B18A4BC, 16A28B18A4BC, 16A34B18A4BC, 16A38B18A4BC, ayy p59 
Modular Acc = ri 3, Si ri ‚18 d 2 16G14B18A4BC, 16G18B18A4BC, 16G24B18A4BC, 16G28B18A4BC, 16G34B18A4BC 
ME і сезе е8, тези, ҮП IHA 07E34B18AC, 07E44B18AC, 07F34BC, 07F44BC, 16A14B18A4BC, 16A18B18A4BC, 
i ee B 16A24B18A4BC, 17A34B18A4BD, 17A38B18A4BD, 17A44B18A4BD, 17A48B18A4BD, 210859 
in 00. Hil GB247 17G34B18A4BD, 17G38B18A4BD, 17G44B18A4BD, 17G48B18A4BD 
Fadl Bick Connector Trin Wilkes — 55238 07E34B18AC, 07E44B18AC, 07F34BC, 07FA4BC, 17A34B18A4BD, 
E B көппесі S IS WAT 68237 17A38B18A4BD, 17A44B18A4BD, 17A48B18A4BD, 17G34B18A4BD, 21U860 
ЕШ 1.8005 соппесіот и Ш wil erson 05227 17G38B18A4BD, 17G44B18A4BD, 17G48B18A4BD 
FR BIG Gonneater ГҮҮ КЕСЕП — BB235 C628-06FRLWGOWR, C628-08FRLWGCWR, C628-10FRLWGCWR, C628-12FRLWGCWR, увез 
T =“ F602-06WGR/M4, F602-08WGR/M4, F602-10WGR/M4, F602-12WGR/M4 
Modular Accessories, Series 28 І Automatic Drains 
A a a cL 06E14B18AC, 06E24B18AC, 06E34B18AC, 06F14BC, O6F24BC, 06F34BC, 
Ir Line Lockout Valve ain Wilkerson 07E34B18AC, 07E44B18AC, 07F34BC, 07F44BC, 16A14B18A4BC, 16A18B18A4BC, 
Connection Connection Item 16A24B18A4BC, 16A28B18A4BC, 16A34B18A4BC, 16A38B18A4BC, 16G14B18A4BC, 446 
Size Type — DialSize Brand No. 16G18B18A4BC, 16G24B18A4BC, 16G28B18A4BC, 16G34B18A4BC, 
Commercial Pressure Gauges 17A34B18A4BD, 17A38B18A4BD, 17A44B18A4BD, 17A48B18A4BD, 
віп MNPT  1%in = 4Ғ178 17G34B18A4BD, 17G38B18A4BD, 17G44B18A4BD, 17G48B18A4BD 
6B245 Vain MNPT 2 in = ДЕМС7 C628-06FRLWGOWR, C628-08FRLWGCWR, C628-10FRLWGCWR, C628-12FRLWGCWR, 210864 
* Includes 2 end-block connectors, mounting brackets, F602-06WGR/M4, F602-08WGR/M4, F602-10WGR/M4, F602-12WGR/M4 
and joiner sets. * cfm rating based on 100 psig inlet and 5 psig pressure drop. 
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PNEUMATICS 
Filters, Regulators & Lubricators 


Nonrising Knob Regulators 


Suitable for use where regulators are not easily accessible. Ideal for use in applications requiring a constant 


pressure with variable flow rate. 
WARNING: Do not connect regulator to bottled gas. 


Pipe Gauge Max. Max. Max. Adjustment Overall Overall 
Series Size Port Flowt Pressure Тер. Range* Height Width Brand 
Yin Яіп МРТ 53ctm 250 psi Е 010125рві 6.08 іп 2.84in Parker 
068 іп іп МРТ 60cfm 250 psi ШЕ °F 010125рві 6.08in 2.84in Parker 
Yin іп МРТ 75cfm ^ 250psi 175°Е 010125рві 6.08in 2.84in Parker 
ozr - іп in NPT 90сїт  250psi 175*F Otoií25psi 6.4іп 3.24іп Parker 
Ип Уп МРТ 90сіт  250psi 175 °F 010125рві 6.in 3.24іп Parker 
Win "іп МРТ 150cfm 300psi__125°F 010 125 рѕі 6.76in 3.56in Parker 
R119 Yin Ип МРТ 300 cfm 300 рѕї 125 °Е 0 to 125 psi 10.02 іп 4.69in Parker 
Tin іп МРТ 400 cfm _ 300 psi__125°F 010125рві 10.02іп 4.69 in Parker 
Tin іп МРТ 500cfm 300 psi  125^F Oto 125 psi 10.34in 4.94in Parker 


1 cfm flow measured with 100 psig inlet adjusted to a set pressure of 90 psig and a 15 psig pressure drop. * The working range 
of knob adjustment is designed to permit outlet pressures within their full range. Pressure adjustment beyond this range is also 
possible because the knob is not a limiting device. This is a common characteristic of most industrial regulators, and limiting 


devices may be obtained only by special design. 


Mfr. Item 

Model No. 
ОбАТТВАС 210810 
06R218AC 21U811 
06R318AC 21U812 
07R318AC 21U828 
07R418AC 21U829 
R119-04CG 21U840 
R119-0606/M2 210841 
R119-08CG/M2 210842 

R119-12CG/M2 210844 21U812 


Item Connec. Item 
Fits Brand No. Size Dial Size Brand No. 
Mounting Brackets Commercial Pressure Gauges 
OGF, 06Е, 06A, 066, 06R, 16A, 16G Parker 21U851 Vs in NPT i — 4FLZ8 
O7A, 07E, 07G, O7R, 17A, 176 Parker 21U858 YA in NPT 2 in — 4ҒМСТ 210842 
C628, R119 Parker 21U862 


21U820 


21U853 


Piggyback Air Line 
Filter/Regulators 


= 5-micron filter element 

= Metal bowl/sight glass 

= 150°F max. temp. 

= Adjustment range: 0 to 125 psi 

Compact units are made of die-cast zinc. 

WARNING: Product rupture can cause serious injury. Do not connect 


regulator to bottled gas. Note: Should not be used where strong acids 
or bases are present or in salt-laden atmospheres. 


Pipe Max. Max. Overall Overall Mfr. Item 
Size Flowt Pressure Height Width Model No. 
V4 in NPT 61 cfm 250 psi 10 36 in 2'%ein O6E34B18AC 210799 

90 cfm 250 psi 11% in 3 іп 07ЕЗ4В18АС 210820 
34 in NPT 90 cfm 250 psi 11 іп З йіп (07Е44818АС 210821 


Т cfm flow measured with 100 psig inlet adjusted to а set pressure of 90 psig and а 15 psig 
pressure drop. 


Mfr. Item 
Fits Includes Model No. 
Automatic Drains 
EA E OE 052. Automatic Drain, Mounting Nut, O-Ring ^ PS506P 210849 
— Metal Bowl and А Drai PS726P 210852 
etal Bowl and Automatic Drain 
06A, ОВЕ, O6F, 066 Manual Drain, Metal Bowl, Sight Glass PS7a5P 210853 
07A. 07E. 07F 07G Automatic Drain, Metal Bowl, ight Glass Р5823Р 21U859 
di ED Manual Drain, Metal Bowl, Sight Glass Р5835Р 210860 
= ae Doc 
06В, 16A, 16б 2 Panel Nut PS707P 21U851 
ОТА, 07Е, 076, 
076, 17А, 17G Panel Nut Р5807Р 210858 
Replacement Filter Elements 
210791, 210792, 210793, 210794, 210795, 210796, PS701P 210850 
210797, 21U798, 21U799, 21U801, 210802, 210803, PS702P 21U867 
210804, 210805, 210806, 210807, 210808 
210816, 210817, 210818, 210819, 210820, 210821, PS801P 210856 
210822, 210823, 210824, 210825, 210826, 210827 Р5802Р 210868 
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21U813 


21U845 


In-Line Lubricators 


= 250 max. input psi; 150°F max. temp. 
Install close to the application to ensure effective oil distribution. Zinc bowl. 


Note: Should not be located in areas subject to direct sunlight, direct impact, or temperatures 
outside rated range. Incompatible with chlorinated hydrocarbons, ketones, esters, and certain 
alcohols. Not for use in air systems where compressors are lubricated with fire-resistant fluids 
such as phosphate ester or diester. Do not use cleansing agents such as acetone, benzene, carbon 
tetrachloride, gasoline, toluene, etc. Should not be used where acids or bases are present or in 
salt-laden atmospheres. 


21U866 


Pipe Max. Overall | Overall Mfr. Item 
pescription Size Flow* Height Width Model No. 
inc 
Ya in МРТ 40 cfm — 7 ein 2% in 16L14BE 21U813 
36 in NPT 60cim 7 Mein  2974in 16L24BE 21U814 
Micromist Yo in NPT 90cfm — 7 Mein 23A in 16L34BE 21U815 
Ъ in NPT 90 cfm 9 Vein 3 in 17L34BE 21U830 
эд in NPT 90cfm 9 Vein ЗИ 17144ВЕ 210831 
Y in NPT 32bcím  9%in 5 in L606-06W/M8 210845 
Mist Tin NPT 350cfm 9%in 5 in L606-08W/M8 210846 
THinNPT 400сіт 10%in 4 7Увіп  L606-12W/M8 210848 
Mfr. Item 
Fits Model No. 
Metal Bowl Kits 
16A, 166, 16L Р5729Р 210855 
C628, L606 BK609WB 21U866 
07A, 076, 071. 17A, 176, 17L PS829P 21U861 
Mounting Brackets 
O6F 16А, 166, 16L PS743P 21U854 
07Ғ, 17A, 17G, 171. PS843P 21U857 


* cfm rating based on 100 psig inlet and 5 psig pressure drop. 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. => 
Filters, Regulators & Lubricators Details on page A1. E 


2- and 3-Pc. — 
Combination Units 


= 5-micron particulate filter 

= Max. pressure: 250 psi 

= Max. temp.: 175°F, except 21U832 to 21U835 are 150°F 
Feature either a manual or automatic drain to remove collected 
water from filter bowl. Provide long life and accurate pressure 
regulation. Units have die-cast zinc bowl and included gauge. 
Easy to install in most pneumatic systems. Metal bowl kits 
available on Grainger.com®. 


General Line 


21U833 Pipe Overall Overall Mfr. Item 
Size Мах. Flow Height — Width Model No. 
General Line Automatic Drain, 3-Piece 
2-PC. 3-PC. Yin NPT 325сіп 13іп  1534in C628-06FRLWGCWR 210832 
Pipe Drain Мах. | Overall Overall Mfr. Item — Overall Overall Mfr. Item Tin NPT 350 сіт i3in  1534in Co28-O8FRLWGCWR 210833 
Size А Туре Flow | Height Width Model No. Height Width Model No. Т? іп МРТ 400 cfm 73in 16%4in C628-d2FRLWGCWR 210835 
Prep Air Il Parker Watts Automatic Drain, 3-Piece 
іп МРТ Manual 90cfm | 10%in 6 іп 16G34B18A4BC 210806 7 "cin 9 “Asin 16A34B18A4BC 210793 YainNPT 90сіт 1Зіп 10%віп C628-04FRL8ACA4B 19РК09 
Item 
For Use with Stock No. Includes No. 


Automatic Drains 
ОбЕТАВТВАС, 06E24B18AC, 06ЕЗ4В18АС, 06Ғ14ВС, 06Ғ24ВС, 06Ғ34ВС, 07E34B18AC, 07E44B18AC, 07F34BC, 07F44BC, 16A14B18A4BC, 16A18B18A4BC, 


16A24B18A4BC, 164288184480, 16A34B18A4BC, 16A38B18A4BC, 16G14B18A4BC, 16G18B18A4BC, 16G24B18A4BC, 15628818448, 16634818А4ВС, Automatic Drain, 210849 
17A34B18A4BD, 17A38B18A4BD, 17A44B18A4BD, 17A48B18A4BD, 17G34B18A4BD, 17G38B18A4BD, 17GA4B18A4BD, 17G48B18A4BD Mounting Nut, O-Ring 

VC628 OGFELWGCWR, 0628-08FRLWGCWR, C628-TOFRLWGCWR, C628-T2FRLWGCWR, F602-D6WGRINV4, F602-OBWGRIN, F602-TOWGRIN, F602-T2WGR/NA 210864 
etal Bowl Kits 

210830, 210831 Manual Drain, Metal  21u861 


Bowl, Sight Glass 
Mounting Brackets 
ОбЕТАВТВАС, 06E24B18AC, 06E34B18AC, 06R118AC, 06R218AC, 06R318AC, 16A14B18A4BC, 16A18B18A4BC, 16A24B18A4BC, 16A28B18A4BC, 


16A34B18A4BC, 16A38B18A4BC, 16G14B18A4BC, 16G18B18A4BC, 16G24B18A4BC, 16G28B18A4BC, 16G34B18A4BC, 16G38B18A4BC Panel Nut 210851 
07E34B18AC, 07Е44В18АС, 07R318AC, 078418АС, 17A34B18A4BD, 17A38B18A4BD, 17A44B18A4BD, 21U858 
17A48B18A4BD, 17G34B18A4BD, 17G38B18A4BD, 17G44B18A4BD, 17G48B18A4BD 
R119-06CG/M2, R119-08CG/M2, R119-10CG/M2, R119-1206/M2 Mounting Bracket 21U862 
Filter Element Kits 
210791, 210792, 210793, 210794, 210795, 210796, 210797, 210798, 210799, 210801, 210802, 210803, 210804, 210805, 210806, 210807, 210808 210850 
210791, 210792, 210793, 210794, 210795, 210796, 210797, 210798, 210799, 210801, 210802, 210803, 210804, 210805, 210806, 210807, 210808 210867 
210816, 210817, 210818, 210819, 210820, 210821, 210822, 210823, 210824, 210825, 210826, 210827 _ 210856 
210816, 210817, 210818, 210819, 210820, 210821, 210822, 210823, 210824, 210825, 210826, 210827 210868 
210832, 210833, 210834, 210835, 210836, 210837, 210838, 210839, 210865 
210832, 210833, 210834, 210835, 210836, 210837, 210838, 210839, 210869 

In-Line Disposable Air Filters 

n H 
= 1⁄4" tube size Bowl Overall Overall Max. Мах. Пет Bowl Overall Overall Мах. Мах. ет 
= Pkg. qty.: 10 Material Includes Width Width Flow — Temp. Мо. Material Includes — Width Width Flow — Temp. Мо. 
0.003 oz. Bowl Size 0.005 oz. Bowl Size 


Miniature filters remove particulate {Oin 10i 6.3 сіт 275^F 4HEU9 


Kar —— à Kynar 3m 13m 73cm 275°F 4HEV2 
and trace liquid contaminants. Ideal — 10m T0m 10.1 cim 2757Е АНЕ 


in T3in 14.6cfm 275 ^F 4HEV3 


1 
13 
гам — {0n 10in 6.3 сіт 230*F 4HEV4 — — 13in 13in 7.3 сіт 230 °Е AHEVG 
for filtering samples to analyzers, NET Tlin fiin 6.3 сіт 230-F 4HEWT қуру Drain Port 21i 2.1in 7:3 cfm 230-F AHEVS 
| i Nylon Olndicator 1.010 {0in 6.3cfm 230°F 4HEUS —  —13in 13in 14.6 cfm 230 °F 4HEV7 
controls, and instrumentation. Has — in Oin 310.1 сіп 230 *F-AHEVS Drain Poit 2-1 in 2 tin 146 сіт 230 °Е 4HEVS 


microfibre fitler media. = iiin iin 10.1cfm 230 °F 4HEW2 


Low- and High-Flow Precision Regulators ARO 


в А = Accuracy: +0.1% Can be panel-mounted or supported by in-line plumbing. 
НАН = Max. input pressure: 150 psi (low-flow); 400 psi (high-flow) Rugged die-cast and aluminum housings have vinyl- 

= Max. temp.: 150°F painted finish. 
Pipe Adjustment Max. Overall Overall Overall Пет Pipe Adjustment Max. Overall Overall Overall Пет 
Size Range Flow — Length Height Width No. Size Range Flow — Length Height Width No. 

Low-Flow High-Flow à 
'A in 2 to 25 psi 14сіт 2.1310 425in 213in 3МА78 94 in Oto 30 psi 200сіт 3.63in 7.25іп 3.63in  3NA82 

2to60psi —14cfm 213іп 425in 2.13in 3NA7T Oto60psi 200сіт 3.63in 7.25in 3.63in  3NA81 


35 in 2 to 25 psi Т4 сіт 21Зіп 425in 2.13in ЭМА80 Yo in Oto30psi 200сіт 3.63in 7.25in 3.63in  3NA84 

2 to 60 psi 14сіт 2.3in 4.25іп 2.13in  3NA79 Oto60psi 200сіт 3.63іп 7.25in 3.63in  3NA83 

Mounting Bracket for Low-Flow м in 0to30psi 200сіт 3.63in 7.25in 3.63in  3NA86 

— — — Oto 60 psi 200сіт 3.63in 7.25in 3.63іп  3NA85 
Mounting Bracket for High-Flow 

1XWU2 


3 1.8" 25'  1XWU3 


49XW51 
Electric Pressure Sensors 
= Temp. range: -4° to 184°F ан), РЕГ ЭЕ 
= Port size: 71-20 UNF 2-B (SAE4) 
Can be used for both pneumatic and hydraulic systems. Compressor Regulators 
Max. Pressure Adjustment Mtr. Item : Include inlet and system pressure gauges and 
si Range (08) Model No. є locki diust t knob 
00 -14.7 to 100 — SCPSD-0100P-1727 ЗҒЕТІ оскіпо adjustment Knobs. 
250 -14.710250 SCPSD-0250P-1727 3ҒЕТ2 Max. Inlet Adjustment Overall Overall Overall Item 
1000 0101000 ^ SCPSD-1000P-1727 ЗЕЕТЗ Pipe Size Max. Flow — Pressure Range Length Height Width No. 
3000 0to3000 5СР50-3000Р-1727  3FET4 win 75 сіт 300 рѕі Oto 160psi 7.38in  7.28in 8Л1іп 49ХМ/51 
SEETÍ 5000 010 5000 5СР5П-5000Р-1727  3FET5 1in 200 сіп  300psi 010160рві 7.38in  7.28in  8.11in 49ХМ/52 
9000 010 9000 5СР5П-9000Р-1727  3FET6 Zin 1,000 сіп 300рвбі 010160рві 7.38in  728in  8.11in 49ХМ/53 
2600 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PNEUMATICS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Filters, Regulators & Lubricators 
General Purpose Filters ARO 
Compressed 
Нер EXE alr toe! Pipe Max Max Overall Overall Mir. Item y in 
service life when Size _ Mai Flow Pressure Тер Height Width Model No. | Model №. 


installed upstream from — Pelycarbonate à | 
YeNPT —49cíim 150рѕі 25°F 4%вп 1'Увїп | 35121400  4PJD5 | 104205 4PJPO 


the regulator and lubri- урт —3107ci  i50psi 125°F 6 Mein 274m | F35231-400  4PJD7 | 104422  4PJRÍ 
cator. Protect against "a a " 1 97 gin 150 psi 125*F  TVein 2фіп F35341-400 ^ 4PJD9 | 104317 АРЛ5 4PJE9 
"nan etal with Sight Gauge 
contamination by rust, “ұрт "i9rcim  250psi 175°F 7 Vein 2 in | F95341-410  4PJEB | 104317  4PJTS 
scale, condensed water, МРТ ^ 216cfm ^ 250 psi 75°F  7Vein 2Фіп F35351-410 — 4PJE7 | 104317 4PJT5 
and ether debris "МРТ 288cm  250psi 175 8 vein 3%п | F35451-110 — 4PJEB | 104445 — 4PJT6 
. T'NPT 353cm —250psi — 175*F 8 vin 3%in | F35461-410 4PJES | 104445 4PJT6 { 
General Purpose Regulators and Accessories ARO 
= Pressure range: Mounting Bracket 
0 to 140 psi Pipe Max. Adjustment Overall Overall Mfr. Item Mfr. Item 
р Size Flow Range Height — Width Series Model No. Model No. 
» Include gauge Vin 59cfm  Oto140psi 35in  163in 1000 | R37121-600 6CRL8 104403 6CRP3 
: Awin 113 сіт Oto 140psi 481п 225іп 1500 | R37231-600  6CRL8 104444: 6CRP4 
Provide controlled, Yin 210cim Oto 140psi 55in  275in 2000 | R37341-600  6CRNO 104405 ВСВР5 SCRNO 
consistent air pressure. Тіл  290cîfm 010140рв: 7.25in 3.5in 3000  R37461-600 6СВМ2 104406 6CRP6 


In-Line Lubricators ARO 


Distribute oil effectively to lubricate pneumatic devices. 
Pipe Max. Max. Overall Overall Mfr. Item 
Size Flow Pressure Height Width Series Model No. 
Polycarbonate with Guard 
YA in NPT 51 cfm 150 psi 5 Vie in 19s in 1000 L36121-100 4PJH5 
36 in NPT 105 cfm 150 psi біп 2 s in 1500 L36231-100 4PJH7 4PJH5 
Metal with Sight Glass 
Y in МРТ 156 cfm 250 psi 7 Ae in 2% in 2000 L36341-110 4PJJ5 
¥ in NPT 368 cfm 250 psi 10 vs in 3 Ms in 3000 L36451-110 4PJJ7 
1 in NPT 328 cfm 250 мы ооо ооо амп азап лы от -- OE 10 іп 3 As in 3000 L36461-110 4PJJ8 
Air Line Filter/Regulators ARO 
= Include gauge Designed to remove airborne solid and liquid contaminants. Regulators also provide 
controlled, consistent air pressure. 
Pipe Max. Max. Overall Overall Mfr. Item 
Size Flow Pressure Height Width Model No. 
Polycarbonate 
Ya in NPT 47 cfm 150 psi 6 3e in 1 9e in P39124-600 6CRN3 
% in NPT 90 cfm 150 psi 8 Увіп 2 in P39234-600 6CRN4 6CRN3 
Y іп NPT 172 cfm 150 psi 10 in 2% in P39344-600 6CRN5 
Metal with Sight Glass 
Yo in NPT 173 cfm 250 psi 10 Vic in 2% in P39344-610 6CRNG 
34 іп NPT 236 сїт 250 psi 13 Me in 3 віп P39454-610 6CRN7 


1 іп NPT 250 cfm 250 H Alm “Шы — Ten _ п нирани т O O 13 Ye in 3 94e in P39464-610 6CRN8 


2- and 3-Pc. Combination Filter, Regulator, and Lubrication Units 


= Include All units come preassembled. Compressed Regulators provide controlled, consistent air 
gauge air filters are designed to remove airborne pressure. Lubricators help ensure that pneu- 


solid and liquid contaminants. matic devices receive the required lubrication. 
Pipe Max. Overall Overall Bowl Mfr. Item 
Size Flow Height Width Material Model No. 
2-Pc. Filter/Regulator/Lubricator 
уд in NPT 44 cfm 6 %e in 3 Vs in Polycarbonate C38121-600 4PJL4 
Ya in NPT 58 cfm 8 %e in 4%ein Polycarbonate С38221-600 4PJL5 
¥ іп NPT 71 сіт 8 %e in 4 "Ae in Polycarbonate С38231-600 4PJL6 
Y2 in NPT 120 cfm 9 5e in 554 in Polycarbonate C38341-600 4PJL8 
Yin NPT 120 cfm 9 1916 in 5 ¥% in Metal С38341-610 4PJN4 
34 іп NPT 201 cfm 9 '%e in 7 ^s in Metal with Sight Glass С38451-610 6CRN9 
1 in NPT 208 cfm 13 % in 1 Ye in Metal with Sight Glass С38461-610 6CRPO 
3-Рс. Filter/Regulator/Lubricator 
Yo in NPT 150 cfm 9 5e in 8 1s in Polycarbonate C38341-800 4PJP1 
Yin NPT 150 cfm 9'%ein 8 %in Metal С38341-810 4PJP6 
34 in NPT 199 cfm 13 % in 11 Yin Metal with Sight Glass С38451-810 6CRP1 


1 in NPT 215 cfm 13 % in 11 vein Metal with Sight Glass 038461-810 — 6CRP2 


ARO 


Accessories for Filters, 
Regulators, and Lubricators 


МРТ Item NPT Item 
Item (іп) Мо. Item (in) Мо. 
1000 Series 2000 Series 
Air Line Lockout Valve Жіп 4PJU2 Air Line Lockout Valve іп 4PJU6G T-Type Wall Mount 
Mounting Clamp —  4PJR6 Mounting Bracket —  4PJR8 4PJR6 
Mounting Modular Clamp — 4PJR5 Mounting Modular Clamp — 4PJR7 
1500 Series 3000 Series 
Air Line Lockout Valve віп 4PJU4 Air Line Lockout Valve Yin 4PJU7 С қ Ll 
Mounting Bracket —  4PJR9 AirLine Lockout Valve iin 4PJU8 Pneumatic Lockout Valve ©- EX — 
Mounting Modular Clamp -- 4PJT1 Wall Mounting Bracket 4PJT3 4PJU2 um 
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PNEUMATICS Scan. Order. Done. 
Filters, Regulators & Lubricators Details on page A1. 


©cGroz Modular Air Filter/Regulator/ pynar.oe- AND JUPITER PNEUMATICS®-COMPATIBLE 


Lubricators (FRLs) » Groz products are compatible with DynaFlo® and Jupiter Pneumatics? FRLs 
General Purpose Filters ©GROz 
« ^ : Help separate dirt, dust, and moisture from compressed air and feature a built-in nighttime drain that automatically operates once the 


| | = = main air line is turned off. 40-micron bronze filter element provides long service life. Aluminum bowls are ideal for use where ambient 
) air may contain chemicals. 


T 
Replacement Filter | Replacement Filter 
| Pipe Max. Max. Мах. Overall Overall Item Element, 5 Microns | Element, 40 Microns 
Description Size Flow Pressure Temp. Height Width — No. Compares To Item No. Item No. 
1 i ] Polycarbonate with Guard 
i Miniature YA NPT 28сіт 145 рѕі 140°F 47:in 1%віп 36JN48 ПупаПо 0425923, Jupiter 42007807 36JN82 36JN77 
Intermediate Ye NPT 49cfm 145psi 140 °Е 5 “іп 2 еіп 36JN49 Оупайо 0411019, Jupiter 42007815 36JN83 36JN78 
зв" NPT 80сіт 145psi 140°F 5 ^in 2%віп 36JN50 ^ Dynaflo 0425924, Jupiter 42007823 36JN83 36JN78 
VAJ т 5 ЕЛ 31i i = = 
36JN51 36JN52 апа М“ NPT 125cfm 145psi 140°F 61Увіп 2%4in 36JN51 Рупайо 0425925, Jupiter 42007831 
Standard VP МРТ 125сіт 290psi 140 °Е 8'%sin 2%іп 36JN52  Dynaflo 0411023, Jupiter 82199670 — — 
General Purpose Regulators ©GrROz 
20 Maintain steady outlet pressure and unaffected by variations in the inlet pressure. Can be mounted horizontally, vertically, at an angle, or 
upside down. Adjustment range 7 to 145 psi. Include panel mounting nut. 
Pipe Мах. Gauge Мах. Inlet Overall Overall Item Gauge Connec. Dial Нет 
Description Size Flow Port Pressure Height Width Мо. Compares To Application Size Size No. 
Air Regulators Pressure Gauges 
= Light Dut віп 17сіт YinNPT  220psi  3.19in 1.57 іп 36JN40 Пупа!о 0425916, Jupiter 42007740 Digital У" МАРТ 1 Жіп” 36JP03 
т - 1 9 y Жіп 21cfm YinNPT  220psi  3.19in 1.57in 36JN41  Dynaflo 0425917, Jupiter 42007757 
% Т Intermediate іп 56cfm Yin NPT  220psi 5.31іп 2.16in 36JN42  Dynaflo 0411018, Jupiter 42007765 
С 2 Duty Yin 88cfm Ут МРТ  220psi 5.31іп 2.16 in 36JN43  Dynaflo 0425918, Jupiter 42007773 
~ A Standard Duty in 140 cfm Yin NPT 220 psi — 6.5in 2.75in 36JN44  Dynaflo 0425919, Jupiter 42007781 
iat 
ж. {ау In-Line Lubricators Graz 
М d Maintain a constant oil-to-air density to help increase air tool life. Aluminum bowls are suitable for use where ambient air may 
) — contain chemicals. 
ІШ Item Pipe Max. Max. Overall Overall Item 
Description No. Description Size Flow X Pressure Height Width No. Compares To 
| i Replacement Bowls for Polycarbonate with Guard 
i Filters/Lubricators Light Duty YainNPT — 48cfm 145 рѕї 5 Mein 1%ein  36JN56 Dynaflo 0425929, Jupiter 42007591 
uw [T] Miniature 36JN87 Intermediate Duty %in NPT — 106cfm 145 рѕїі 6%ein 2%sin  36JN58 Dynaflo 0425930, Jupiter 42007617 
Intermediate 36JN88 Standard Duty іп МРТ 200сіт — 145psi 7Уіп 2%in 36JN59 Dynaflo 0425931, Jupiter 42007625 
36JN59 36JN60 Standard 36JN89 Aluminum 


Standard Duty Yin NPT 200сіт 290psi 2O97in 2%in  36JN60 Dynaflo 0411031, Jupiter 82200296 


Е In-Line Filter/Regulators ©GROZz 


Air filter and air regulator all in a single unit. Feature a nighttime drain that automatically operates once the main air line is switched 
off. The built-in, 40-micron bronze filter can be easily cleaned and offers long service life. Pressure adjustment range: 7 to 145 psi. 


E ЕП [ = .1 Replacement Filter) Replacement Filter 
к я Pipe Max. Max. Overall Overall Item Element, 5 Microns| Element, 40 Microns 
= =- Description Size Flow Pressure Height Width No. Compares To Item No. Item No. 
| [| 1 Polycarbonate with Guard З ji 4 З 
| Miniature ЭП NPT 14сіт  145psi 61/віп 1Фвіп 36/М63 Dynaflo 0425934, Jupiter 42007385 36JN82 36JN77 
| 1 | i У іп МРТ 20cfm —145psi 6 ‘Vein 1971 in  36JN64 Dynaflo 0425935, Jupiter 42007393 36JN82 36JN77 
} - Intermediate іп МРТ 63cfm 145 рѕї 8iVcein 2 еіп  36JN65 Dynaflo 0411034, Jupiter 42007401 36JN84 36JN79 
3- BY 38 іп МРТ 77сіп 145рбі 8/ein 2%ein  36JN66 Dynaflo 0425936, Jupiter 42007419 36JN84 36JN79 


Standard біп МРТ 106 cfm 145 psi 11 віп 234in 36/М67 Dynaflo 0425937, Jupiter 42007427 = = 
36JN67 36JN68 Aluminum 


Standard біп МРТ 106cfm 215psi 13іп 2%іп 36/М68 Dynaflo 0411038, Jupiter 82218231 = — 


7DX40 r л 
ин - om « H Е H 
e із. 2- and 3-Pc. Combination Filter/ ©GROZ 
fa _ Р А 
Suri | gi M Regulator/Lubricator Units 
7DX47 x " қ 
" Bi | | Choose a compact, 2-pc. model or a fully modular 3-pc. combo unit. All include a wall mounting bracket. 
| 11 - Built-in piping adapters allow you to easily remove/mount individual components without disturbing the air line. 
ш Pipe Мах. Overall Overall Нет Pipe Мах. Overall Overall Нет 
Description Size Flow — Height Width Мо. Compares To Description Size Flow — Height Width Мо. Compares To 
2-Pc. Units 3-Pc. Units 
Miniature іп NPT 18 сіт 6 ‘Mein 5 іп 7DX37 Оупайо 0425940, Jupiter 42007450 Miniature іп NPT 18 cfm 6'%cin 7 зіп 7DX44 Dynaflo 0425945, Jupiter 42007526 
Intermediate 1⁄4 in МРТ 53 cfm 8 1/віп 7 еіп 7DX38 Dynaflo 0411041, Jupiter 42007468 Intermediate 14 іп NPT 46 сіт 8 1/віп 9'%6in 7DX45 Dynaflo 0411048, Jupiter 42007534 


Standard 7 іп NPT 99 cfm 11 ein 8'%cin 7DX40 Dynaflo 0425942, Jupiter 42007484 Standard У іп NPT 106 cfm 11 sin 12in 70Х47 Dynaflo 0425947, Jupiter 42007559 
У іп NPT 99 сіп — 13in 81/віп 7DX41 Dynaflo 0411045, Jupiter 82218173 Ve in NPT106 сїт — 13 in 12in 7DX48 Dynaflo 0425950, Jupiter 82218116 


36JN98 


Vv ‚ Accessories for Ó GROZ 


Ë Filters, Regulators, | 
= ет 
апа Lubricators For Use with Stock No. No. Compares To 
36JN44, 36JN51, 36JN52, 36JN59, " 

Item 36JN60. 36JN67. 36JN68 36JP06 —Dynaflo 0425959, Jupiter 42007294 

For Use with Stock No. No. Compares To 36JN47, 36JN48, 36JN55, 36JN56 — 36JN90 — Dynaflo 0425966, Jupiter 42007161 

Mounting Clamps 36JN51, 36JN52, 36JN59, 36JN60 —.36JN92 — Dynaflo 0425968, Jupiter 42007187 

36JN90 36JN40, 36JN41, 36JN47, 36JN48, 36JN53, 36JN54, 36JN61, 36JN62 — 36JN93 — Dynaflo 0425969, Jupiter 82218009 


36JN55. 36JN56, 36JN63. 36JN64 36JP04 — Dynaflo 0425957, Jupiter 42007278 


36JN42, 36JN43, 36JN49, 36JN50, 
36JN57, 36JN58, 36JN65, 36JN66 
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Pipe Adapters 
36JN44, 36JN51, 36JN59, 36JN67 — 36JN98 — Dynaflo 0425963, Jupiter 42007237 


36JP05  Dynaflo 0425958, Jupiter 42007286 —36JN45. 36,153, 36.61. 36JN69 367099 Оупайо 0425964, Jupiter 82219783 
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1A483 
SPEEDAIRE \NILKERSON' 


In-Line Filters 


Speedaire—Lightweight filter has all- 
anodized aluminum housing and is used 
before the air tool. Max. pressure: 500 psi. 
Operating temp.: 35° to 200°F. М" NPT. 


Wilkerson—Lightweight, with 
flow capacity to 17 cfm at 100 psi 
(200 psi max.). Operating temp.: 
32? to 150°F. 1⁄4" NPT. 


Mfr. Item 
Description | — — . Brand _ . Model . No. _ 

- 40-micron Filter Element, Sintered Bronze Speedaire 14483. 14483 
5-micron Filter Element | - Wilkerson — F01-02-000 68290. 


А А Г-и 
In-Line Regulator “mio 
This compact and lightweight regulator connects directly 
to the tool and allows you to easily adjust the air pressure. 
Just turn to select your desired air pressure and then lock in 
place. No need to go back to the air compressor when you 
need to make a pressure adjustment. 


Pipe Мах. Max. Inlet Adjustment Max. Overall Overall Mfr. Item 
Size Flow Pressure — Range — Temp Height Width Model No. - 
Yain_25 cfm 400рві 40to 140 psi 175 °F Jj 3KL52- 


Booster Regulators Z SMC. 


= Pressure booster Rugged, carbon steel regulators 
ratio: 2X allow you to increase factory air 
= Operating temp.: pressure up to 2 times. Units are 
35? to 122°F easy to install and require no 
power supply. 
Max. Min. 
Thread Operating Operating 
Type Pressure — Pressure 
NPT 290 psi 29 psi 


NPT 145 psi 29 psi 
NPT 145 psi 29 psi 


ФРЕЕПА/КЕ” 
po 


"AMI 


Pneumatic Accessories 
Exhaust Silencer Mist Eliminators—Attach to 

a vertical leg of an air system to nullify pneumatic 
exhaust noise. Help remove oil mist from exhaust air 
for a cleaner work environment. 

Heavy-Duty Lockout Valves—Exhaust all down- 
stream pressure in an air line system. Can be 


45W761 


Max. Item 
Flow Rate No. 
8.1scfm —45W761 
35.3scfm 45М/762 
67.1 scfm 45М/763 


Port 
Size 
Yi in 
% in 
Vo in 


Mist 
Eliminator 
4ZL97 


y padlocked in the closed (vented) position only. 
poste Air Fuses—Designed to eliminate hose-whip if air 
42105 line is accidentally cut. 


Miniature Adjustable Pressure Relief Valve—Use 
in low-volume air tanks to retard excessive pressure. 
Max. Flow Мах. 


Max 
cfm) — Pressure Temp. 


Item 
Height Width — No. 
Бағын ilencer Mist Eliminators 


Vin 35 150psi — 160?F  7.1in 3.54in 4ZL96 
Тіп 100 150psi 160%Ғ 10.51 in 4.33 іп 42197 
T%in 100 150psi — 160°F 10.51 in 4.33 іп 42198 
NPT Max. Pressure Мах. Нет 
in.) Cv Forward Cv Exhaust (psi) Temp. (°F) No. 


leavy-Duty Air Line Lockout Valves 
6.6 


. іп 300 psi 175 °F 42103 
Air Fuse ‘Hin 93 7.9 300 рві 175*F 47104 
52135 3A in 12.6 8.6 300 psi 1759: 47105 
{in 16.2 9.2 300 psi 175 °Е 42106 
Shut-Off Flow @ 
Pressure Flow Rate 100 psi w/ 

PT Drop © 100 psi 1 рѕі Ргеѕѕиге Length Width Item 

Pressure- (in.) (psi) (SCFM) —DropSCFM (іп. (іп) Мо. 
Relief Air Fuses = қ SUE 
Valve (іп 44 29.7 13.8 2.01 in 0.81 in 57135 
azkio “п 44 68.2 28.6 2.44 in 0.94 in 57136 
win 44 102.3 18 2 3.07 in 1.25 in 57137 

Әйіп 44 169.5 911 3.541п 1.25 in 52138 

МРТ Max. Pressure Мах. Adjustment Height Width Item 

(in. n (ре) Temp.(^F) Range (їп) (їп) Мо. 

Air Tank Valve - Ru 

Yin 300 psi 200°F 12510300 1.75 іп 0.79 in 4ZK10 
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PNEUMATICS 
Filters, Regulators, Lubricators & Mufflers 


202884 


SPEEDAIRE ` 
pu ; 


LLLE 


WILKERSON' 
In-Line Lubricators 


Hold enough air tool lubricant to last an 8-hr. shift. Max. inlet port 
pressure: 200 psi. Max. temp.: 150°F. 36 scfm rating. 


1A261 


SPEEDAIRE WILKERSON 
Pipe Mfr. Item Mfr. Item 
Size Model No. | Model No. 
“іп NPT 207884. 207884 ! L01-02-M00 1A260 
36 in NPT 202885 207885 | L01-03-M00 1A261 
SPEEDAIRE ` 
J LLLI 


In-Line Nipple Filters 


Air/Oil Filter and Cartridge—All-anodized 
aluminum housing is designed to protect 
small air tools. Max. pressure: 500 psi. Max. 
temp.: 200°F. 


Disposable Air/Oil/Water Filters—Conical 
filter elements provide larger filtering flow 
and uninterrupted axial flow. Max. pressure: 
300 psi. Max. temp.: 300°F. 


1EJU8 


Pipe Item 
Size Filter Rating No. 
Air/Oil Nipple Filter e 
Әйіп МРТ — 40 micron 1EJU8 
Replacement Cartridge 
— 40 micron TEJUS 
ENT Disposable Air/Oil/Water Nipple Filters — ТЕЛИ 
; micron 
m E 
! micron 
Аі NET 90 micron TEJV4 
38 in NPT 30 тісгоп Теле 
! micron 
ve NET 90 micron 1EJV8 
WILKERSON' 
Exhaust Silencer 


Mist Eliminators 


Meet 90dBA OSHA noise reduction require- 
ment. 74" slip-on drain tube fitting. Flow 
capacity to 200 cfm. Vertical mount only. 


Mfr. Item 
NPT (in.) Model No. 
- Vin ХМС-04-000 48508 
Тіп ХМС-08-000 48507 
4B508 Tin XMC-0B-000 48416 


SPEEDAIRE ` 


Se 


Mufflers 


2YNN3 
= Max. flow: 160 cfm 
= Max. pressure: 300 psi NPT (in) a Length Wigi ltem 
. ІП. Its ІП. ІП. 0. 
= Max. temp.: 160°F ‘Oil Removing Muffler — Б 3 
= Filter rating: 0.9 microns | EL гна _ 31251 in 1. 6251 in ANLE | 
n 1 in A 5in 5 in 
= Aluminum material — SAT 34 — 48in — 24375 in — 2YNN1 
= 1/4" slip-on drain tube fitting ^ in % 4Л75іп 2.4375іп 2YNN2 
Яп 9% $625in 33125in 2YNN3 
Reclassifier/mufflers help n 1 625in  33125in 2YNN4 
reduce oil mist from exhausted -ReplacementElements — Р 
wanda 275іп 1.625 п 2ҮММ5 
air in many in-plant and white — — — %and 4.3125 in 2.43/5 in 2ҮММ6 
room pneumatic applications. = 34 and 1 55in 3.3125іп 2YNN7 


HOSES 
Air Hoses 


Qintinental $ 


EPDM and Synthetic Rubber 


Air Hose Assemblies 


1» Temp. range: -20? to 210?F 


= 4:1 safety factor 


Use with air, water, and mild chemicals in low-pressure industrial, 
construction, and agricultural applications. 


BLACK 200 PSI RED 250 PSI YELLOW 300 PSI 
Hose Fitting Outside Нет Outside Item Outside Item 
L Size Dia. No. Dia. No. Dia. No. 
Coupled Assemb EPDM 
Y4 in Hose Inside Di 
Yin 55CL77 | Увіп 55CM23 | Yin 55CM71 
5 їп 550184) | Vein 550М26 | “віп S5CM74 
Yin 55CL83 | Asin 55CM29 | Yin 55СМ77 
Yin 55CL86 | %sin 55СМ32 еіп  55CM80 
Yin 55CL78 | “ein  55CM24 | Yein 55CM72 
10 Yin 55CL81 Asin  55CM27 | еіп 55CM75 
Yin 55CL84 | Asin 55CM30 | Yin 55СМ78 
Vain Yin 55CL87 | %cin  55CM33 | еіп 55CM81 
Yin 55CL79 | “ein 55CM25 | Yin 55СМ73 
15 Yin 55CL82 | %sin  55CM28 | Mein 550М76 
Yin 55CL85 | Asin 55CM31 | Yin 55СМ79 
Yin 55CL88 | Asin 55CM34 | sin  55CM82 
25 Yin 3JT63 — — — — 
50 Yin 3JT65 — — — — 
100 ft Yin 521V33 | віп 52TV37 Yein 52Т/41 
36 in Hose Inside Dia. 
tsin 550180 | sin 55CM35 | ‘ein  55CM83 
5 sin 5506102 | sin  55CM38 | sin 550М86 
Wein 550195 | sin 550М41 | ‘Vein 550М89 
Wein 5506108 | sin  55CM44 | sin  55CM92 
Wein 550190 | sin 55CM36 | isin 550М84 
10 sin 550103 | sin 55СМ39 | sin 550М87 
Міп [sin 550106 | sin  55CM42 | ein 550М90 
Vein — 55CL99 | sin 55CM45 | sin  55CM93 
Wein 550191 | sin 55CM37 | isin 550М85 
15 sin 550194 | sin 55CM40 | sin 550М88 
Wein 550197 | Vein 550М43 | isin 550М091 
sin 55CM01 | sin  55CM46 | sin  55CM94 
25 5$ in 3JT68 = — = — 
Жіп | Kin —3JT69 | — — — — 
50 Жіп | іп 3JT71 — — — — 
%in | іп 3/72 - — — = 
100 ft іп 52TV34 | cin 52TV38 | Mein 52Т/42 
Yin | sin 411Ғ12 = — — 
% in Hose Inside Dia. _ 
Asin 55СМ02 іп — 55CM47 7 іп 55CM95 
5 iY¥ein 55СМ05 іп 550М50 76 in 55CM98 
Asin  55CM08 іп 55СМ53 7$ in 55CN02 
iYein 55СМ11 Тіп 55СМ56 76 in 55CN05 
Asin  55CM03 іп — 55CM48 76 in 55CM96 
10 Asin 55СМ06 Жіп — 55CM51 76 in 55CM99 
Asin  55CM09 in 55СМ54 7$ in 55CN03 
іп | sin 55CM12 in 55СМ57 7$ in 55CN06 
Asin  55CM04 їйїп 55СМ49 7&in 55CM97 
15 Tein 55СМ07 “іп —55CM52 %in 55CN01 
Zein SSCMI0 | іп 55СМ55 | іп 550М04 
Asin  55CM13 іп 55СМ58 7$ in 55CN07 
25 % in 3JT73 — — — — 
50 % in 3JT75 — — — — 
100 Wein  52TV35 | Mein  52TV39 | isin 52Т/43 
% in Hose Inside Dia. 
1%іп 55CMi4 | 1%in  55CM59 | 1 іп 550М08 
5 1 іп 55CM17 | 1%in  55CM62 | 1%in 55CN11 
1%іп 550М20 | 1%in 55СМ65 1 іп 550М14 
1 іп 55CM15 1 (іп 55CM60 1 іп 550М09 
10 T¥in 55CMi8 | 1%in 55СМ63 1 біп 550М12 
34 in 1йїп 55CM21 | 1%in 55CM66 | 1%in  55CN15 
1%іп 55CM16 | 1%in  55CM61 1 іп 550М10 
15 1йїп 55CM19 | 1%in  55CM64 | 1%in 550М13 
1йїп 550М22 1йїп 55СМ67 1%in 550М16 
25 TVein  3JT78 — — — — 
50 1%ein 3ЈТТ9 = — — — 
100 ft їйїп  52TV36 | 1%in  52TV40 | 1%in 52TV44 
1 in Hose Inside Dia. 
25 1/iein 527Х56 — — — — 
50 tin |17в6іп  52ZX57 — — — — 
100 ft 17віп 527Х58 — — — — 
YELLOW 
RED 200 PSI 300 PSI 
Hose Outside Item Item 
L Fitting Size Dia. No. No. 
Coupled Mm Synthetic Rubber 
36 in Hose Inside Di 
100 ft Vain Ts in 411F13 411F14 
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62788 


SPEEDAIRE ` 
— s А RED 250 PSI VERUM 300 PSI 
itri H Hose Fitting | Outside Item utside Item 
Nitrile Air Hose Length Size | Dia. Мо. | Dia. М. 
H Coupled Assembly, Nitrile 
Assemblies Y4 in Hose Inside Dia. 
Bit min | Ип 17666 | Mein  4XR48 
= Temp. range: -20° to 210°F 220 t i sid A їп 2701041 | Yin 4XR49 
Ё 8 in Hose Inside Ша. 
= 4:1 safety factor | osn in| Vein 67787 | ein  4XR50 
» Reinforcement: synthetic yarn ш we in си ve in E 
4 16 16 
= Brass couplers | S0íl ајр Mein 42800 | ып 4XR54 
j i i % in Hose Inside Dia. 
Use with air, water, and mild 251 yin | Wem 8240 | ЙП AXROS 
chemicals in low-pressure indus- D i =н ше in 527331 Тіп 4XR57 
H i 1 4 in Hose inside Dia. 
trial, construction, and agricultural ЭП уш LiT 5332 | T¥ein ДАН5® 
applications. 50 ft Е T%in 52333 | 1 віп 4ХВ60 
(Опііпепѓа1% 


ContiTech 


Gorilla Premium Air 
Hose Assemblies 


» Max. pressure: 500 psi 

1» Temp. range: -20? to 210?F 

= 4:1 safety factor 

Reinforced with Flexten fiber yarn to resist bending 
and pressure stresses. Yellow Carbryn synthetic rubber 
cover is nonconductive and has high abrasion resis- 
tance. Nitrile synthetic rubber tube resists oil, solvents, 
and aromatics. Factory-installed fittings on each end. 


Hose | 5ft 10ft | 15ft | 25ft 
Outside, Item | Item | Item | Item 
Hose Fittings Dia. No. No. No. No. 
М in Hose Inside Dia. 
Carbon Steel % in MNPT x Carbon Steel % in MNP іп - - -- | 3JT55 
36 in Hose Inside Ша. Я 2 
arbon Steel 1⁄4 in M Quick Disconnect x 
Brass 1⁄4 іп Е Quick-Disconnect 55СМ20)55СМ21|550822/ — 
Brass їй іп MNPT x Brass % in МРТ % in |Б5СМ17 55СМ18 5508414 — 
Carbon Steel % іп МАРТ x Carbon Steel % in MNP’ = — — 3Л57 
% іп Hose Inside Dia. 
cores Ид ШІ 1% пх втавз 7 іп MNPT 55CN23|55CN24/|55CN25| — 
arbon Steel 7 in M Quick Disconnect x А 
Brass 7 іп Е Quick-Disconnect Yin |Б5СМ26/550М27/550М28] — 
Carbon Steel ? in МЇРТ x Carbon Steel 1⁄2 іп MNP’ — — — | 3JT59 
Carbon Steel % in МЇРТ x Carbon Steel % in MNP 1Yein — — — | 3JT61 
34 in Hose Inside Dia. 
Brass ?4 in MNPT x Brass % in MNPT 1 Yin |55CN29/55CN30/55CN31, — 
Max. Working 
Hose Pressure Hose Outside 
Color @70°F Length Dia. Brand 
Bulk Hose 
Ya in Hose Inside Dia. 
Blue 300psi ^ 1,000 # 0.500 in Continental 
| 50 ft_0.500 in Speedaire 
Red 250р5і -500ft 0.500 in Speedaire 
| 2508 0.543 іп Speedaire 
Yellow 300рб/ “500 ft 0.543 іп Speedaire 
¥ in Hose Inside Dia. " 
A 250 ft_0.687 in Speedaire 
Red 250 psi 500 ft 0.653 іп Speedaire 
5W021 300 psi 20 ft 0:887 іп Speedalre 
; ft 0.687 in Speedaire 
Qintinental $ Yellow 500 psi 25 ft 0.625 in Continental 
| р 50ft 0.625 in Continental 
сәтен % in Hose Inside Dia. 
SPEEDAIRE ` Red 250 psi 2508 0.840 іп Speedaire 
лш 2 P 500ft 0.812 іп Speedaire 
Nit il B ІК Ai H 300 psi 250ft 0.858 іп Speedaire 
ішпе Du Ir п05е ,,, psi “500% 0.856 in Speedaire 
o P 500 psi 25 ft 0.875 in Continental 
= Temp. range: -20° to 210°F — ñi 50 ft 0.875 іп Continental 
Д ^ in Hose Inside Dia. 
= 4:1 safety factor Red 250рд 21501 11251п Speedaire 
= 500-ft. hose length can be PS! “500% 1125іп Speedaire 
made from 1 or 2 pieces 300 psi -0A 11830 Speedaire 
i Yellow 3 m оревсате 
of varying lengths 500 psi 25ft 1.1875 in Gon inenta 
Constructed with a nitrile oil-resistant in Hose Inside Dia. xt п on E 
tube and cover. Hose is nonconductive. Red 250 psi 450 ft 1200 in Speedaire 
A Hh ai si .500 іп Speedaire 
Suitable for use with air, water, and Yellow — soo = ETE 
mild chemicals. P 50ft 1.500in Continental 


3JT55 


50 ft 
Item 
No. 


3JT96 


3JT60 
3JT62 


Item 
No. 


104239 
5W019 
10A216 
4XR47 
10A217 


5w020 
10A218 
4XR52 
10A219 
55CK35 
55CK36 


51/021 
104250 
4XR56 
10A251 
55CK37 
55CK38 


5W731 
10A220 
4XR58 
10A221 
55CK39 
55CK40 


5W732 
4XR61 
55CK41 


55CK42 
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HOSES 
Multipurpose & Air Hoses 


50JH52 


50JD82 


(ontinental $ 


ContiTech 


PVC Air Hose Assemblies 


= Temp. range: -10? to 158°F 

= 4:1 safety factor 

PVC (polyvinyl chloride) air hose assemblies with PVC covers are used for 
carrying air to tools and equipment in industrial, construction, and agricultural 
hand-spraying applications. 


Blue Gray Red Yellow 
Hose Item Item Item Item 
Length Fitting Size Fitting Type No. No. No. No. 
Coupled Assembly, Max. 250 PS 
% in Hose Inside Dia. 
FNPTxFNPT | 50JE01 50JF75 | 50JH30 | 50JK05 
3 FNPT x MNP 50JD91 50JF66 50JH21 50JJ95 
МАРТ х ЕМРТ | 50JE10 50JF84 | 50JH39 | 50JK14 
MNPT x MNP 50JD82 50JF57 50JH12 50JJ86 
FNPTxFNPT | 50JE02 50JF76 | 50JH31 50JK06 
5 FNPT x MNP 50JD92 50JF67 50JH22 50JJ96 
МАРТ х FNPT | 50JE11 50ЈЕ85 | 50JH40 | 50JK15 
MNPT x MNP 50JD83 50ЈЕ58 50JH13 50JJ87 
FNPTxFNPT | 50JE03 50JF77 | 50JH32 | 50JK07 
10 FNPT x MNP 50JD93 50JF68 50JH23 50JJ97 
MNPT x FNP 50JE12 50JF86 50JH41 50JK16 
MNPT x MNP 50JD84 50JF59 50JH14 50JJ88 
FNPT x FNP 50JE04 50JF78 50JH33 50JK08 
15 FNPT x MNP 50JD94 50JF69 50JH24 50JJ98 
MNPT x FNP 50JE13 50JF87 50JH42 50JK17 
МАРТ x МИР 50JD85 50JF60 50JH15 50JJ89 
FNPT x FNP 50JE05 50JF79 50JH34 50JK09 
20 34 in x 4 in FNPT x MNP 50JD95 50JF70 50JH25 50JJ99 
MNPT x FNP 50JE14 50JF88 50JH43 50JK18 
МАРТ x MNP 50JD86 50JF61 50JH16 50JJ90 
FNPT x FNP 50JE06 50JF80 50JH35 50JK10 
25 FNPT x MNP 50JD96 50JF71 50JH26 50JK01 
MNPT x FNP 50JE15 50JF89 50JH44 50JK19 
MNPTxMNPT| 50JD87 | 50JF62 | 50JH17 50JJ91 
FNPT x FNP 50JE07 50JF81 50JH36 50JK11 
50 FNPTxMNPT | 50JD97 | 50JF72 | 50JH27 | 50JK02 
MNPT x FNP 50JE16 50JF90 50JH45 50JK20 
MNPTxMNPT| 50JD88 | 50JF63 | 50JH18 50JJ92 
FNPT x FNP 50JE08 50JF82 50JH37 50JK12 
75 FNPTxMNPT | 50JD98 | 50JF73 | 50JH28 | 50JK03 
MNPT x FNP 50JE17 50JF91 50JH46 50JK21 
MNPTxMNPT| 50JD89 | 50JF64 50/Н19 50JJ93 
FNPT x FNP 50JD99 50JF74 50JH29 50JK04 
100 FNPTxMNPT | 50JD90 | 50JF65 — 50JJ94 
MNPT x FNP 50JE09 50JF83 50JH38 50JK13 
МЇРТ x МИРТ | 50JD81 50JF56 | 50JH11 50JJ85 
1 in Hose Inside Dia. 
3ft MNPTxMNPT| 50JE19 50JF93 | 50JH48 | 50JK23 
5ft MNPTxMNPT| 50JE20 50JF94 50JH49 50JK24 
10 МАРТ x MNPT | 50JE21 50JF95 50JH50 50JK25 
15 MNPTxMNPT| 50JE22 50JF96 50JH51 50JK26 
20 1inxtin ММРТХММРТ! 50JE23 50JF97 50JH52 50JK27 
25 МАРТ х МАРТ | 50JE24 50JF98 50JH53 50JK28 
50 МАРТ х МАРТ | 50JE25 50ЈЕ99 50JH54 50JK29 
15 MNPTxMNPT| 50JE26 50JG01 50JH55 50JK30 
100 МАРТ х MNPT| 50JE18 50JF92 50JH47 50JK22 
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Push-On Hose 
3JT64 


SPEEDAIRE ` 
p 


77/24 


(ontinental $ 


ContiTech 


EPDM Bulk Air Hose 


Constructed with a nitrile oil-resistant tube and cover. Hose is nonconductive. 
Suitable for use with air, water, and mild chemicals. 


Black Red Yellow 
Max. Max. Max. 
Working Working Working 
Hose Pressure Outside Item (Pressure Outside Item Pressure Outside Item 


Length Brand © 70^F Dia. No. 
EPDM Bulk Air Hoses with EPDM Cover 
М in Hose Inside Dia. 
50ft Continental 200 psi 0.5 іп 556J95| 250 psi 0.5 іп 55CK09| 300 psi 0.5 іп 55CK22 
100 ft Continental 200 psi 0.5 іп 556096 250 psi 0.5in 550К10 300 psi 0.5іп 55CK23 
250ft Speedaire| 200psi  — 3Л64 — — — — = 
500 ft Speedaire| 200 psi  —  3JT66| — = = = = = 
% in Hose Inside Dia. 

0.6875 0.6875 


25ft Continental) 200 psi 


@70°F Dia. No. |@70°F Dia. No. 


55CJ97 | 250 psi 556К11| 300 psi 55CK24 
50 ft Continental! 200 psi 550498250 psi 25875 gscki2| 300 psi 06875 55ck25 


100 ft Continental 200 psi 550499 250 psi 95875 sack, 300 psi 06875 550К26 


250ft Speedaire| 200 psi -- 3767 — = = — = = 
500 ft Speedaire | 200 psi  —  3JT70| — = — — = = 
% in Hose Inside Dia. 


25ft Continental) 200 psi 
50 ft Continental) 200 psi 


55CK01| 250 psi 
55CK02 250 psi 


55СК14 300 psi 0.875 іп 55CK27 
55СК15 300 psi 0.875 in 55CK28 


in in 
100 ft Continental 200 psi 09125 ssckoa 250 psi 0975 550К18| 300 psi 0.875 п 55СК29 
250ft Speedaire| 200psi  — 3Л4 — — — — = = 
500 ft Speedaire| 200 psi  — 3JT76 — — — — — -- 


% іп Hose Inside Dia. 
25ft Continental) 200 psi 1.125 in 55CK04| 250 psi 


50 ft Continental) 200 psi 1.125 in 55СК05 250 psi 55CK18) 300 psi 


100 ft Continental, 200 psi 1.125 in 55CK06 | 250 psi 550К19 300 psi. 1-1879 sscka? 


150ft Speedaire| 200 psi -- 3JT77 — = = — = = 
5008 Speedaire| 200 psi — — 3780 — — — — — — 
1 in Hose Inside Dia. 


50 ft Continental) 200 psi 


100 ft Continental] 200 psi "7 55CKO8) 300 psi 1.5іп 55СК21 300 psi 1.5in 55СК34 
1508 Speedaire | 200 psi -  3JT81 = = = = = = 


55СК17 300 psi 


4375 ssck07 300 psi iin SSCK20|300psi 1.5in SSCK33 


450ft Speedaire| 200 psi -- 3/82 — — — — — — 


5W038 


(ontinental + 


ContiTech 


Carboxylated Nitrile 
Bulk Air Hose 


Inside Outside Hose Пет 
Dia. Dia. Length No. 


» Max. pressure: 500 psi Bulk Hose | 
= Temp. range: -20° to 210°F cin bees ШІП a 
= 4:1 safety factor yin 0.750" 100 FT 5W036 


| : ' . . "Sein 0.750" 500 FT AXRAS 
Reinforced with Flexten fiber yarn to resist bending in 0:906 100 FT 5W037 


and pressure stresses. Yellow Carbryn synthetic in 0506 SOO FT 4XR46 
А 4 А Ain 1.188' 100FT 5М/038 
rubber cover is nonconductive and has high abra- iin 147 450 FT 4ND42 


Sion resistance. Assemblies have steel (hydraulic iin 1.500 100ҒТ 12/6 
FSSA Өе e steel. (hydrauli їйїп 1.812 100FT 1ZLJ7 
type) couplings. Tube is made with innovative oil- иіп 2000 100FT 1ZLJ8 


resistant ChemiGum synthetic rubber. 2in 2.625" 100ҒТ 1219 
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HOSES Scan. Order. Done. == 
Water Hoses Details on page А1. 


E.T-N 
Royalflex Water 


Suction Hose 
= Max. temp.: 180°F 
Thermoplastic vinyl nitrile tube with polyester braid and helical wire reinforce- 
ment is ideal for heavy water applications including the transfer of water, liquid 
diluted fertilizers, and pesticides. Hose is also suitable for suction and discharge 
of water and slurries. 


45CW86 


118108 Fitting Outside Max. Vacuum Item 
Siz Dia. Length Pressure Rating No. 
MNPSH x FNPSM Е 
iw — TWinx1lAin 2" 20 ft. 1200 psi 30 inHg — 45CW91 
% 2іпх2іп 2.5" 20 ft. 1200 psi 30inHg 450//92 
24  25inx2Yin 3 20 ft. 1200 psi 30inHg 450//93 
ky 3inx3in 3.5" 20 ft. 1000 psi 30 inHg 450М/94 
" 4 - 4 Ш х in - 4.5" Е 20 ft. 600 psi 30inHg — 45CW95 
am and Groove G x Gam and Groove H 
DP Winx Tain 201. mss 0пю аи | Mine Spray and Water Hose 
2" 2inx2in 2.5" 20 ft. 1200 psi 30 іп Hg 450М/87 . 
2” 2% inx 2% in 3 20 ft. 1200psi — 30inHg — 45CW88 | = Max. pressure: 1000 psi Inside Fitting Outside Item 
3 3inx3in 3.5" 20 ft. 1000 psi 30inHg 450//89 = Temp. range: 0? to 200°F Dia. Size Dia. No. 
T 4inx4in 45" 20 ft. 600 psi 30inHg 450М/90 p. range: Coupled Male NPT x Male NPT 
Бик! ms without Fittings Е à = 4:1 safety factor Y in 34 inx ¥ in 144 AXV53 
2 2, mE 1200 psi  30inhg 45CW77 | Wire braid reinforcement lin 1пхїп — 145  4XV55 
% = 25 50 ft. 1200psi — 30inHg —45CW78 : Coupled Male x Female Ground Joint 
2 = 25" 100 ia 1200 psi 30 in Hg pete = Sold in 50-ft. hose lengths Jim іх Ain 144 4ZNC5 
2 = à SI In а А т T > Aie. 
22 = ki 100 aos, 30 in Hg 49081 Suitable for washdown service. Tin un x 1 in 1.45 1ZNC6 
: = i5 " psi Jin Hy 45С\/82 nie dps ү "m | 
= = 3 1005 1000 psi 30 in Hg 45CW83 Nitrile tube with vinyl nitrile cover 11 in din 1.98 1ZNC7 
4" = 45" 50 ft. 600 psi 30inHg 45СМ/84 is flame-, oil-, and abrasion- Hose without Fittings 
4 = 45" 100 ft. 600 psi 30 inHg 450М/85 resistant. Yellow color hose for easy ГАШ — 144 12116 
visibilit Tin = 1.45 12LV7 
y. Tin = 1.98 1218 
2 in — 2.55 12119 


Marine Exhaust Water Hose 


= Temp. range: -40° to 250°F 

This soft wall hose can be used as a straight connection in a wide 
range of water transfer and discharge applications. Constructed 
from black EPDM tubing and cover with reinforced polyester cord 
for added strength. The extreme temperature range makes hose 
ideal for marine wet exhaust systems. Various sizes allow a tight 
fit over standard pipe permitting secure pipe-to-pipe connections 
and vibration absorption. Meet SAE J2006R1 standard. 


4XR35 


Item 
Inside Dia. Length Outside Dia. Мах. Pressure No. ы 
; 3ft. 11916" 250 psi 45DU77 
D i be mo, рут | AQricultural/Lawn Water Spray Hose 
17" H . m 250 psi 490U79 | Max pressure: 600 psi 
à ы 250 psi 45DU80 at 5 
К 3% 27g 200 psi 450081 = Temp. range: 0° to 160°F 
5 ft. Дін, 20 psi 250082 Nonslip surface, PVC ribbed cover, bright orange color. Use with 
450077 29e 251 dw 200 рві 4sDu4 | Xylene up to 10% concentration. Constructed from durable PVC 
ayy" 3 ft. ЗИв' 150 psi 45DU85 tubing. Meet RMA Class B standard. 
25 ft. ЗИв' 150 psi 45DU86 Item 
316" 3ft. 4/6 125 psi 45DU87 Inside Dia. Length Outside Dia. Bend Radius No. 
: 25 ft. ac" 125 psi 45DU88 ж 300 ft. Ae" 4 13/ in 4XR35 
m 3 ft. 59 100 psi 45DU89 a 300 ft. Bar 5 ап 4XR36 
: 25 ft. 5%" 100 psi 45DU90 ж 300 ft. Ты" 8 1952 in 4XR37 
Washdown Water Hose . 4XR42 Inside ud Item 
» Max. pressure: 300 psi _ Dia. L — Dia №. 
201 р ma р : E Bulk, White, 300 psi, -40° to 200°F 
Efficiently and hygienically handles equipment cleaning in food 1" 508. i3Vuin 4ХВ43 
processing plants, dairies, paper mills, and other industrial Bulk Hose, White, 300 psi, -40 to 205°F 
Operations w  —S0ft іп — 4XR42 
р ` Inside Item 5001 Яп  — 3DVE3 
White—EPDM tube with a white EPDM cover. 2P570 has Dia. L Outside Dia. Fittings ш 4 5004. 1Уеп — 3DVET 
2... » Assembiy, White, 300 psi, A0* o200°F T 4501 1'Sin 3DVES 
tapered nozzle at one end and a 34" long shank brass female y 0 ft. 147 34 GHT Brass 2P570 Bulk Hose, White, with Antimicrobial, 
fitting, double-banded, on the other end. Garden hose threads. Food Grade, = 300 psi, -40 to 200°F M 
— — А ' 50 ft 22/32" Ye (M)NETX чута w 5 fein ЭЙ 
White with Antimicrobial—Synthetic rubber hose has a white ж : 9e (M)NPT S 100 ft. 7% in 320/260 
EPDM rubber cover with antimicrobial protection and spiral 100.40 22/37 Үз ШАРТ х 1а ww len SAND 
textile reinforcement. Resists oils and animal fats found in food White, 300 psi, -40 to 200°F | ит | v 0f. 1%:п 32W263 
processing plants, dairies, canneries, and creameries. Ww 50 ft. 0.84 V MxF GHT Brass 3ATL7 | 1001. 1 1982 in 3210264 
EZ 50 ft. 1.17 3* МХЕ GHT Brass 3ATL8 Bulk Hose, Yellow, with Antimicrobial, 
Yellow with Antimicrobial—Carbryn-covered yellow synthetic sit 2 ih Anti 50 m п 3m, 47 m хы Nest Brass 3ATL9 30 раі, 2010200. И — 
i i inn- i i i ite, with Antimicrobial psi, -40 to 200* | ж 90 ft. 2 in 
rubber resists oil and abrasion; provides max. protection against А 50 ft ту % МХҒОНТ 3200234 3g 50t уе іт  1DKL6 
oil and animal fats. Outside cover incorporates antimicrobial ЕЙ; 50 ft. es X MxFGHT 321М235 ЕЙ; 50ft. 1%in  1DKL7 
protection. T 50 ft. 1% TMxFNPSH _ 320/236 T 50ft 1%in  1DKL8 
2606 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HOSES 
Water Discharge Hoses 


(intinental $ 


ContiTech 


Water 
Discharge Hoses 


Also known as water pump discharge 
hoses, they can be connected to a pump 
to move water away from a location or 


source. Water discharge hoses typically lay 


flat when not in use and are suitable for 
use in construction, mining, agricultural, 


and industrial water-removal applications. 


Hoses with fittings include a gasket. 


HOSE ASSEMBLIES 

Hose assemblies have fittings installed 
on both ends for connecting the hose to 
compatible equipment. Bulk hoses can 
be cut to the desired length, and compat- 
ible hose fittings can be added to the 
ends of the hoses to create custom hose 
assemblies. 


PVC Hose Assemblies with Synthetic 
Fabric Reinforcement—For use in 
low-pressure open-end water discharge 
service and have fittings installed on both 


ends for connecting the hose to compatible 


For Cam and Groove Fittings, see page 2765 


PVC/Nitrile Hose Assemblies with Synthetic 
Yarn Reinforcement—They are fire-resistant 

and are suitable for pumping and water-removal in 
construction, mining, and agricultural applications. 
The hoses' tube is made from PVC and nitrile and has 
limited oil and chemical applications. 


SBR/Natural Rubber Hose Assemblies with 
Polyester Jacket Reinforcement—Suitable 
for use in open-end water discharge with fittings 
installed on both ends for connecting the hose to 
compatible equipment. 


BULK HOSES 


Bulk hoses can be cut to the desired length, and 
compatible hose fittings can be added to the ends of 
the hoses to create custom hose assemblies. 


52EE34 


Inside 
Hose Dia. 


e 


45DT95 


45DU11 


Fitting: Cam and Groove 


equipment. C x Cam and Groove E, | Fitting: FNPSM x MNPSM, 
Max. Working Aluminum x Aluminum Aluminum x Aluminum 
Hose Temp. Pressure Hose Item Hose Item 
ІП. Fitting Size Range @ 70°F Hose Color | Length No. Length No. 
Hose Assemblies 
PVC with Synthetic Fabric Reinforcement, Approved Vendor Е 
ТУ" 1% x1% -4*to 140°F 200 psi Yellow. 50 45DU14 50 45DU15 
Ту" 112" x 1%" 5° to 150°F 80 рѕі Blue 25 45DU21 25 45DT90 
ТУ" 1W'x1wW 5° to 150°F 80 psi Blue 50 45DT91 50 45DT92 
Ту" 112" x 112" 5° to 150°F 150 psi Red 25 ft 45DU20 25 45DU03 “ 
10" 10" х ТИ" Бә to 150°F 150 psi Red 50 ft 45DU04 50 45DU05 
2 2'x2" -4° їо 140°F 200 psi Yellow. 50 45DU16 50 45DU17 
2 2'x2" 5° to 150°F 80 psi Blue 25 45DU23 25 45DT93 
2: 2" x2" 5° to 150°F 80 psi Blue 50 45DT94 50 45DT95 
2- 2'x2" 5° to 150°F 150 psi Red 25 ft 45DU22 25 45DU06 ы a 
2 2'x2" 5° to 150°F 150 psi Red 50 ft 45DU07 50 45DU08 ори 
3 3x3 -4° to 140°F 200 psi Yellow 50 ft 45DU18 50 45DU19 
3 3x3 5° to 150°F 70 psi Blue 25 ft 45DU25 25 45DT96 
3 ЕРЕН 5° to 150°F 70 psi Blue 50 ft 45DT97 50 45DT98 
3 3x3" 59015094 125 psi Red 25ft 45DU24 50 45DU11 1ZMT9 
3 3x3 5° to 150°F 125 psi Red 50 ft 45DU10 = E 
4 4x4 -4° to 140°F 150 psi Yellow 50 ft 52EE34 50 52EE35 
T LETY 5° to 130°F 70 psi Blue = — 25 45DT99 
4 4x4 5° to 150°F 70 psi Blue 25 ft 45DU26 50 45DU02 
Е LETY 5° to 150°F 70 psi Blue 50 ft 45DU01 — - 
4x4 5° to 150°F 100 psi Red 50 ft 45DU12 50 45DU13 
E 6x6 — -4° to 140°F 150 psi Yellow 50 ft 52EE36 50 52EE37 
6'x6 5° to 150°F 50 psi Blue 50 ft 52EE30 50 52EE31 
e 6x6 5° to 150°F 82 psi Red 50 ft 52EE32 50 52EE33 
PVC/Nitrile with Synthetic Yar тап Reinforcement, Approved Vendor 
1W 1x1 -5° to 175°F 0 psi Yellow 50f 45DU28 50 45DU29 
2: 2'x2" -5° to Ter 290 psi Yellow 50 45DU31 50 45DU32 
3 3'x3 _ -5° to 175°F 250 psi Yellow 50 45DU34 50 45DU35 
4 4x4 -5° to 175°Е 200 psi Yellow. 50 45DU37 50 45DU38 
[3 6x6 _ -5° to 175°F  200psi Yellow 50 52EE39 50 ft 52EE40 
Fitting: Cam and Groove 
CxCamand Groove E, Fitting: MNPSM x FNPSM, 
Max. Working Aluminum x Aluminum Aluminum x Brass 
Hose Hose Temp. Pressure Hose Item Item 
1.0. Fitting Size Length Range @ 70°F Color No. No. 


Hose Assemblies 


SBR/Natural Rubber with Polyester Jacket Reinforcement, Approved Vendor 


Ss іш 


1” 1W'x1l  50ft -22° to 180°F_ 125 psi White 1ZMT8 12М14 
2 2'x2" 50ft -22° їо 180°F 125 psi White 1ZMT9 12МТ5 
3" 3"х3" 50ft -22° to 180°Е 125 psi White 1ZMU1 12МТ6 
4" 4x4 50ft -22°to 180?F 125 psi White 1ZMU2 12MT7 
Hose Hose Max. Working Item 
1.0. Length Temp. Range Pressure @ 70°F Hose Color No. 
Bulk Hoses 
EPDM with EPDM Cover with Spiral-Plied Synthetic Fabric Reinforcement, Continental 
A 100 125 psi Black 3JT48 
100 — 125 psi Black 3JT49 
PVC/Nitrile with Polyester Fabric Reinforcement, Approved Vendor 45DT80 
50 ft -5° to 175°F 200 psi Yellow 52EE38 
PVC with Synthetic Fabric Reinforcement, Approved Vendor _ _ 
1%" 300 5° to 150°F 80 psi. Blue 450Т75 
Tw 300 5° to 150°F 150 psi Red 45DT80 
20" 300 5° to 150°F 80 psi. Blue 450Т77 
2%" 300 5° to 150°F 150 psi Red 45DT82 
T 300 5° to 150°F 0 psi Blue 450Т76 
2" 300 5° to 150°F 150 psi Red 45DT81 
3" 300 5° to 150°F 70 psi Blue 45DT78 
3" 300 5° to 150°F 125 psi Red 45DT83 ^ 
г 300 5°10 ТУЙЕ 100s Red 450784 =~ 
М ° {о 150° р5ї е 
6" 100 5° to 150°F 50 psi Blue 52EE46 : ж” 1ZMU4 
SBR/Natural Rubber with Polyester Jacket Reinforcement, Approved Vendor 
1w 100 -22° to 180°F 125 psi White 1ZMU3 
2" 100 -22° to 180°F 125 psi White TZMU4 
3" 100 ft -22° to 180°F 125 psi White 12М05 
4 100 ft -22* to 180°F 125 psi White 1ZMU6 
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HOSES 


Water Suction & Discharge Hoses 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


For Cam and Groove Fittings, see page 2765 


1ZNA5 


3P574 


1ZNB4 


45DU39 


1ZMY4 


1ZMZ9 
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ШШЩ 


Water Suction and Discharge Hoses 


Have a rigid reinforcement that helps the hose keep its 
shape when not in use and prevents it from collapsing in 
suction applications. Used to vacuum (suction) or pump 


(discharge) water from one location to another in construc- 
tion, mining, agricultural, and industrial applications. Hoses 


with fittings inlcude a gasket. 


HOSE ASSEMBLIES 

These hose assemblies have fittings installed on both 
ends for connecting the hose to compatible equipment. 
Bulk hoses can be cut to the desired length, and compat- 
ible hose fittings can be added to the ends of the hoses to 
create custom hose assemblies. 


EPDM Hose Assemblies with EPDM Cover with 
Spiral-Plied Synthetic Fabric and Wire Helix 


Reinforcement—Used with engine-driven dewatering and 


trash pumps for transferring water from tanks, trucks, and 


pits or other places where water may accumulate. Suitable 


for medium- to heavy-duty construction, mining, agricul- 
tural, and industrial applications. 


EPDM Hose Assemblies with Spiral-Plied Synthetic 
Fabric Reinforcement—The EPDM (ethylene propylene 
diene monomer) material provides excellent resistance to 


ozone and abrasion as well as good resistance to heat and 


chemicals. Suitable for use in pumping water in quarries, 


mines, construction sites, and other abrasive environments. 


v 


Inside 
Hose 
Dia. 
Max. 
Working 
Hose Fitting Hose Temp. Pressure 
ІП. біле Length Range @70°F Hose Color Brand 
Hose Assemblies 


EPDM with EPDM Cover with Spiral-Plied Synthetic Fabric & Wire Helix Reinforcement 
Black Continenta 4 


1/7 112" x 11⁄2" 20 ft_-25° to 200°Е 150 psi 


2 2'x2' 208 -25° їо 200°F 150 psi Black Continental 
3 3"x3" 10ft -25° їо 200°Е 150 psi Black Continental 
3% 3"x3" 20ft -25° їо 200°Е 150 psi Black Continenta 
4" 4"x4" 20ft -25° to 200°F 150 psi Black Continenta 

EPDM with Spiral-Plied Synthetic Fabric Reinforcement 
10" 1 х Т" 25 ft -25° to 200°F 125 psi Black Continental 
2" 2'x2' 25ft -25° to 200°F 125 psi Black Continental 
'" 3"'x3"  2b5ft -25° to 200°F 125 psi Black Continental 


3 

T 4"Х4" 25 ft -25° to 200°F 125 psi 
Polyethylene with Polyethylene Double Helix Reinforcement 
TW. TW'x1W' 20 ft -40° їо 140°F 26рві Black, Yellow = 
2'" 2х2 20ft -40%10 140°F 17 psi Black, Yellow = 
3 3x3 20ft -40° to 140°F 12 psi Black, Yellow = 
PE with Rigid PVC Helix Reinforcement 


Black Continenta| 


"Т" х1% 20 0° to 158°F — 89 psi Green Continental 
2 2x2 20 0° їо 158°Е — 79 psi Green Continenta| 
27 2'x2 25ft 091015896 79psi Green Continenta 
2"x2" 50 0° to 158?F 79 psi Green Continenta| 
3 3x3 20 0° їо 158°F 65 psi Green Continenta| 
3 3 XJ 25 0° їо 158?F — 65 psi Green Continental 
3 3x3 50ft 09101589: 65psi Green Continenta 
4  4'x4' 20ft 0° to 158°F 55 psi Green Continental 
4 4x4 25ft 0° to 158°F 55 psi Green Continental 
4' 4х4 50% 0° to 158°F 55рѕі Green Continenta 
PVC with Synthetic Braid & PVC Helix Reinforcement 
T  fxf  20ft -10° to 130°F 90psi Clear, White — 
TW. 1W'x1W' 20ft -10° їо 130?F 90 psi Clear, White — 
170" 10" х 170" 20ft -10° їо 130°F 90psi Clear, White — 
2' 2'x2' 20ft -10° їо 130°Е 70 psi Clear, White — 
2" 2'x2' 20ft -40° їо 150°Е 90 psi Blue, Clear ^ Kuriyama 
2 3"x3" 20й -10° to 130°Е 55psi Clear, White — 
3 %х3 3 20ft -40° to 150°F 65psi  Blue,Clear Кигіуата 
4  4x4' 20ft -10%10 130°F 50psi Clear, White — 
4 4x4 20 ft_-40° to 150°F 55psi Blue, Сіеаг Kuriyama 
6  6'x6  20ft -13° to 140°F 70psi Clear, Orange Continental 
Thermoplastic Rubber with Polyethylene Helix Reinforcement 
1/7 112" х 1%" 20 ft -40° to 180°F 50 psi Black, Green Continental 
Ту" TW'x1W' 25 ft -40° to 180°Е 50psi Black, Green Continental 
1/7 10" х 1%" 50 ft -40° to 180°F 50 psi Black, Green Continental 
2 2'x2" -40° їо 180°Е 50 psi Black, Green Continental 
2 2'x2' 25ft -40° to 180°F 50 psi Black, Green Continental 
2' 2'x2' 50ft -40° їо 180°F 50 psi Black, Green Continental 
3'x3' 20ft -40° їо 180°Е 45 psi Black, Green Continental 
3  S3x3  25ft -40° to 180°Е 45psi Black, Green Continental 
3' 3x3  50ft -40° to 180°F 45psi Black, Green Continental 
4 4x4 20ft -40° to 180°F 40psi Black, Green Continental 


(ontinental s yaw 
dé 
Polyethylene Hose Assemblies with Polyethylene 
Double Helix Reinforcement—Assemblies are for 
use in vacuuming or pumping water in waste-evacua- 
tion, septic-pumping, and sewer-cleaning applications. 


PVC Hose Assemblies with Rigid PVC Helix 
Reinforcement—Suitable for use in septic-tank 
Cleaning operations and for general industrial and 
agricultural applications that require a hose with mild 
chemical resistance. 


ContiTech 


PVC Hose Assemblies with Synthetic Braid and 
PVC Helix Reinforcement—Hoses feature a smooth 
interior that helps keep material from building up in the 
hose. The PVC material also provides good resistance 
to chemicals. 


Thermoplastic Rubber Hose Assemblies with 
Polyethylene Helix Reinforcement—Thermoplastic 
rubber hoses stay flexible in cold weather and resist 
most chemicals used in the agricultural and sanitation 
industries. For use in vacuuming or pumping water in 
waste management, construction, agricultural, marine, 
and manufacturing applications.Bulk HosesBulk hoses 
can be cut to the desired length, and compatible hose 
fittings can be added to theends of the hoses to create 
custom hose assemblies. 


BULK HOSES 


Bulk hoses can be cut to the desired length, and 
compatible hose fittings can be added to the ends of 
the hoses to create custom hose assemblies. 


Fitting: Cam Fitting: Сат Fitting: Сат) Fitting: Fitting: 
and Groove C x | and Groove | and Groove | FNPSM x | MNPSM x 
Cam and Groove C x MNPT, | Cx MNPT, | MNPSM, | FNPSM, 


E, Aluminum | Aluminum | Aluminum x | Aluminum | Aluminum 


x Aluminum x Aluminum (Carbon Steel x Aluminumx Aluminum 
Item Item Item Item Item 
No. No. No. No. No. 
YLN6 — 17МА5 3Р572 - 
AYLN7 — 17МА6 3P573 — 
4YLN8 = 17МА7 3Р583 - 
A4YLN9 — 17МА8 3P634 — 
AYLP1 — 1ZNA9 3P657 — 
1ZMW1 = = 3P574 = 
1zMW2 — — 3P575 — 
1ZMW3 = — 3P584 — 
TZMW4 = = 2P086 = 
45DV20 — TZNB4 1ZNB1 = 
45DV21 — 1ZNB5 1ZNB2 = 
45DV22 — 1ZNB6 1ZNB3 = 
4YLN2 = 12MW5 2P566 = 
4YLN3 — 12MW6 2P567 -- 
550043 550044 - - 550045 
550046 550047 -- -- 556648 
4YLN4 — TZMW7 2P568 — 
550055 550056 - - 556657 
550058 550059 - - 550060 
4YLN5 — 1ZMW8 2P569 — 
550067 55C668 — — 556669 
556670 556671 — — 556672 
45DU39 = 45DU40 — — 
450042 — 450043 | 450044 — 
450045 — 45DU46 | 45DU47 — 
45DU48 = 45DU49 = = 
45DU71 = — 45DU72 — 
450051 — 450052 | 450053 — 
45DU73 — — 45DU74 — 
45DU54 — 45DU55 | 450056 — 
45DU75 — — 45DU76 = 
52ЕЕ45 - - - - 
— — — 12МҮЗ — 
17М78 - - 17МҮ7 - 
17МА2 - — — — 
— — 17М72 TZMY4 = 
12MZ9 — 12MZ6 12MY8 — 
TZNA3 = — — = 
— — 1ZMZ3 12МҮ5 — 
1ZNA1 = 1ZMZ7 TZMY9 = 
TZNA4 = — — — 
= = 17М74 TZMY6 = 
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HOSES 


1-800-GRAINGER (472-4643) Water Suction & Discharge Hoses 
q4EEZ Water Suction and Discharge Hoses Gintinentals. /4N 
Max. Working ContiTech 
Hose Hose Pressure Item Max. Working 
1.0. Length — Temp. Range © 70°F Hose Color Brand No. Hose Hose Pressure Item 
Bulk Hoses I.D. Length — Temp. Range © 70°F Hose Color Brand No. 
EPDM with Spiral-Plied Synthetic Fabric Reinforcement 2" 100 -40° to 150°F ^ 90 psi Blue, Clear Кшіуата 450066 
TW 100 ft 25° to 200°F 25 psi Black Continental 1ZLJ1 2" 100 -10° to 130°F 70 psi Clear, White = 45DU60 
T^ 100 ft — 125 psi Black Continental 3JT44 3 100 -10° to 130°F ^ 55 psi Clear, White = 45DU61 
2" 100 ft = 125 psi Black Continental 3JT45 4 100 -10° їо 130?F ^ 50 psi Clear, White — 45DU62 
2 100 ft -25° to 2000: 125 psi Black Continental 1ZLJ2 PVC with Rigid PVC Helix Reinforcement 
3" 50 -25° to 2000: 150рві Black Continental — 55AX67 1%" 100 15° to 158°F 89 psi Green Continental 1ZLW1 
3" 100 ft = 100 psi Black Continental 3JT46 2 100 15° to 158°F 79 psi Green Continental 1ZLW2 
3" 100 ft — 125 psi Black Continental 3JT50 3 100 15° to 158°F 65 psi Green Continental 1ZLW3 
Polyethylene with Polyethylene Double Helix Reinforcement Thermoplastic Rubber with Polyethylene Helix Reinforcement 
Tw 20 -40° їо 140°F ^ 26 psi Black, Yellow — 1ZNB7 1W 100 -40° to 1809: 50 psi Black, Green — Continental 1ZLP9 
2" 20 -40° to 140°F 17 psi Black, Yellow = 1ZNB8 Ту" 50 -40° їо 180°F 50 psi Green Continental 55АХ29 
3" 20 -40° to 140°Е 12 psi Black, Yellow — 1ZNB9 10" 100 -40° to 1800: 50 psi Black, Green Continental 1ZLR1 
PVC with PVC Helix Reinforcement 2 50 -40° to 180°F ^ 50psi Green Continental 55AX32 
yx 100 ft -40° to 150°F 115 psi Blue, Clear Kuriyama 450063 2" 100 -40° to 1800: 50 psi Black, Green — Continental 1ZLR2 
T 100 -10° to 130°F 90 psi Clear, White = 45DU57 3 50 -40° to 180°F 45 psi Green Continental _ 55AX35 
ar 100 0° to 158°F 106 psi Clear, White Continental 41ND36 3 100 -40? to 180°F 45 psi Black, Green Continental 1ZLR3 
ти" 1008 -10° to 130°F_ 90 psi Clear, White = 45DU58 4 50 -40° їо 180°F 40рві Green Continental — 55AX38 
1% 100 ft -10° to 130°Е 90 psi Clear, White — 45DU59 4 100 -40° to 1800: 40 psi Black, Green — Continental 1ZLR4 
Suction/Discharge 
Hose Kits Hose Inside PUMP QUICK COUPLING 
Dia. (in.)/ | HOSE KITS | PUMP HOSE KITS 
Include 20-ft. green PVC suction hose, suction hose strainer, 50-ft. Se (in) ІШ Пет 
blue PVC lay-flat discharge hose, and gaskets. Pump Hose Kits have Tin TZNC1 6YZE7 
a brass swivel. Quick-Coupling Pump Hose Kits have aluminum ar im E 
cam-and-groove quick couplings for pump connections. 4in 1ZNC4 6YZFO 


Multipurpose Barbed Hose Fittings 22 BANKS) 


= Hose barb x MNPT connection 
Designed for low-pressure suction and discharge 


ere 9 А , Ғог Pipe Fitting 90° Elb 
service in transporting air, water, and chemicals. Hose ái Connection m 6110016 Item иса 
r i та. LD. Fitting ize (Hose Barb x rip Type Brand Мо. 
Threaded end is same size as hose. Barbed combina T TxT Fange No Knuri Dixon 55EU47 3DTT9 
tion nipples have raised ridges (or barbs) on one end Т doct! NP Hex Dixon 55Е060 Straight, 316 
i inei i Txt NP Knurled -- 31793 , 
that grip the inside of hoses to hold them in place. т NPT Knurled Dikon 556096 | Stainless Steel 
Rigid barbed hose fittings connect hoses to pipe in d OX. NP No Кпші Dixon 55Е059 3LZ87 
multipurpose hose assemblies. 316 Stainless Steel 1.12247 КЫ No Knurl Dixon 587030 
fittings have higher corrosion resistance than other VAT TAXIA NP No Knurl Dixon 55EU31 
types of stainless steel hose fittings. Used in saltwater 17 12 X172 NE No Kyuri Dixon ЭИ т Pipe Fitting Hex 
| i ч с mured Dixon U Hose Connection Type Fitting Head 
and chlorine environments. Aluminum and Carbon 1% 17x17 NP Knurled — — _ 31795 LD. (Hose Barb x...) Size Size Brand 
Steel fittings are suitable for low-pressure applica- — 2 175: xt Fang het Топ 380078 ўе NP Ж ХИ Wis Banjo 
tions in the food and beverage, marine, and chemical 22 2x7 Flange No Knurl Dixon 55778 ——3j; NP и ee 
{Өй А itti 2 Px NP Knurled — — 31796 т p ЖҰЛА V 
processing industries. Steel fittings are plated to РЕТТЕДІ NP Ne Knari Dixon 58DD91 В № ЫП A 1 ич Banjo 
resist corrosion. Polypropylene fittings have good m 2 x 27 Grooved МоКпші Dixon 55Е051 үу NP TWxiV 2 Banjo 
i i à i 9 QW'X2V NP Knurled — — 31797 y Very TV 
resistance to abrasion and chemicals. Can be used in рз" NPT No Knurl Dixon Б5Ё58 % a UEXIS 2E Banjo 
fertilizer, herbicide, and insecticide handling applica- y TxT NP No Knurl Dixon 55EU63 3" NPT 3x3 — 37v ran 
tions, as well as for industrial applications, such ав -2--2Х2- 1504 ASA Flange Мо пш! Don SSEUTS Straight, 316 Stainless Steel x 316 Stainless Steel 
waste, saltwater, and cooling water handling. oxo Beveled No Knurl Dixon 55EU72 A NET m x ye i = 
3" 3x3 Fixed Flange No Knurl Dixon 55Е038 ЕГУ NPT ЕГЕТЕ y = 
For Pipe Fitting 3 3x3 Floating Flange No Knurl Dixon 55Е068 ГА NP Bx ЕЕЕ = 
Hose Connection Type Nipple Item Ек Е x 3, F а "n ШТП Dixon 55EU76 y NPT Bx Л = 
= Тр" р Y x V 27A» = 
1.0. Fitting Size (Hose Barb x...) Grip Type Brand Мо. 33177 x Sw No КіШІ Dixon 580092 T N T x A = 
Rigid Straight Barbed Combination Nipples T ы і Vo NPT WA Te 
316 Stainless Steel x 316 Stainless Steel - ax 3" NPT No Knurl Dixon SSEU67 yp NP WxW UA o — 
P ESAE EIAS = 4 4x4 Beveled No Knurl Dixon 55EU27 т X h" = 
Ye WXY NPT Knurled 31783 i EA NPT y x Vo ИТ) 
Uv Hay Vy" NP Knurled — 31791 T 4" 4" Floating Flange No Knurl Dixon 55EU35 ЕЙ; NP WA Ve Z 
T TxT NPT Knurled — 41784 4 4x4 Floating Flange No Knurl Dixon 55Е074 EU NPT Tx» ТУ” = 
ТИ" ТИ Хх ТУ” NP Knurled -- 30785 Lu LETY Groove No Knurl Dixon 55Е034 T NP Tx TW == 
TW 1%" Хх ТУ" NP Knurled = 31786 4 4x4 Grooved No Knurl Dixon 55EU84 T NP Txt 176" = 
2 o у" BSPT No Кіші Dixon 55EU61 4 — 4X4 NP Knurled — — 91799 суу NP TWxlW iW — 
2 Tx? Flange No Knurl Dixon 55EU73 4, 4X4 NP No Knurl Dixon SSEU64 “ту; NP АҒАДАН) — 
2r oy NP Knurled — 41787 4 4x4 TMA Flange No Knurl Dixon 55EU36 ж NP 2x2" от" == 
3 Fx? BSPT No Knurl Dixon 55EU70 4, 4х4 ТТМА Flange No Knurl Dixon SSEUA2 т NP yx3 34 — 
27 yx3 Flange No Knurl Dixon 55EU43 47 Aer x ATA" NP No Knurl Dixon 580093 "straight. Polypropylene x Polypropylene 
3" КИГЕН NP Knurled = 31789 5 x5 Beveled No Knurl Dixon 55EU66 YA = NP V x Va" yy Banio 
4 — 4"x 4" 150#ASA Flange Мо Knurl Dixon B5EUS2 0 — 2,9. Groove No Knurl Dixon SSEU71 Суу NP Bx vi" Ay Вапјо 
ga BSPT No Knurl Dixon 55EU77 9, 6х6 Beveled No Knurl Dixon SSEU86 “уу NP WxW ww Banjo 
axe Floating Flange Мо Knurl Dixon 55EU81 6 € x6 Floating Flange Мо Кпші Dixon 55Е033 ЕЙ МР ех 94 Banjo 
8 8x8 Flange No Knurl Dixon 55EU48 06 6х6 Floating Flange Мо Knurl Dixon SSEU79 “уу MNPT VFx9W "s Banjo 
8 — 8x8 NP No Knurl Dixon 55EUd6 — 6, , 6х Groove No Knurl Dixon SSEUS2 Су NP ХУ 1 Banjo 
Aluminum x Aluminum 6" був x 61%” МР Мо Knurl Dixon 580094 ГА NP ПАРЕА 34 Banjo 
Tel NPT Knurled Dixon 55Е06 8 8х8 Flange No Knurl Dixon SSEU37 Суу NPT W'xW Ag Banjo 
dU WIE NP Knurled Dixon 55EU54 10 10x10 Flange  NoKnut Dixon 55Е044 Су NP ЙӘЙ”  1W' Banjo 
Carbon Steel x Carbon Steel 10 10x10 NP Мо Кіші Dixon 55Е080 yr NPT Yü'x9 y  1W Banjo 
2 2'x2 Grooved Мо Knurl Dixon 58044 12 12x12 Flange No Knurl Dixon 55Е040 ЕД МР WxwW "Av Banjo 
3" 3x3 Grooved NoKnurl Dixon 58DP44 12, 12x12 Flange NoKnur Dixon SSEU41 yw NPT ХИ”  1W Banjo 
T aXe Grooved Мо Кпші Dixon 580Р45 12 12 X12 Grooved _ NoKnur Dixon SSEU39 — ў NP TxX 1% Banjo 
Steel x Steel 12 12x12 NP No Knurl Dixon 55EU83 T NPT TG TV" Banjo 
Wo WW NP Hex Dixon 55Е(62 For Pipe Fitting Hex qs NP xt" 1%" Вапјо 
%' RKA NPT Hex — Dixon 55Е049 Hose Connection Type Fitting Head Item T MNPT Т'х ТУ" 2" Banjo 
W  WxW NP Hex Dixon S9EUS3 1.0. (Ноѕе Barb x ...) Size Size Brand Мо. Ty" NP 1Wx1W 1%" Banjo 
W  WxW NPT Hex Dixon 55EU20 Rigid Barbed Hose Fittings, Male x Male, Hex Nipple Grip ти" NPT Tax Ty" 27 Banjo 
Е А 5 Е NET К ШІ 4 Dixon 5БЕЦ?? 907, Elbow, Polypropylene x Polypropylene, Б "a 1 Е | Иий ШЕ ТЕ Er Banjo 
б" A" x Vp" nurle — A anjo y "х Т0" V Banjo 
ІЛЕЕЕЛІГЕЛІ NP Knurled Dixon 55EU55 %' NPT ЖЖ Y Banjo 3DTN8 2 NP 2'x1W' 24s Banjo 
yr WX Ie NPT Hex — Dixon 55EU21 we NPT ХИ” iX Banjo 3DTP8 2 NPT 2'x2' 2" Banjo 
W WIH NP Hex ^ Dixon 55EU52 y NPT W'xi vw Banjo 3DIP7 3 NP 3x3 32%) Banjo 
Vr WIH NP Knurled — — 3МС01 y NPT ХИ 1% Banjo 3DITi 4 NP 4"x4" 5 Banjo 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


HOSES 
Fuel & Steam Hoses 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Additional hose 


E:T-N 
Multifuel Transfer Hose 


= Max. pressure: 150 psi 
= Temp. range: -40° to 180°F 
a Brass fittings 


Vinyl nitrile hose and cover are designed to handle a wide variety of petro- 
leum-based fuels including diesel, gasoline, and kerosene. Coupled with 
corrosion-resistant brass fittings and reinforced with multi-ply fiber cords and a 


dual helix with static wire. 


HOSE WITH BRASS 
NPSM FITTINGS 
Inside Fitting Item 
Dia Size (in.) Length No. 
T Tinx Tin 25 ft. 447Е96 
Ту" TRinx 17 in 25 ft. 447Е93 
2 2 inx2 in 25 ft. 447Ғ11 
3 3inx3in 25 ft. 447F36 
е 
(бпіїпепќа1 $ 
ContiTech 
Steam Hose 


» Max. pressure: 250 psi 
= Temp. range: 0? to 450°F 


b^ 


BULK HOSE, 
WITHOUT FITTINGS 
Item 
Length No. 
1001. 44ZF53 
100ft 456614 
1001. 447Ғ08 
100%. 44ZF49 


a Reinforced double-wire braid (12" hose has single-wire braid) 


Designed for cleaning, heat control, fire prevention, purging, thawing, blow-out 
service, steam pumps, and hoists in open-end or permanent installation opera- 


tions. Cover and tube are synthetic rubber. Assembled hose fittings are clamped. 


Crimp-coupled hoses offer a smooth grip for operator comfort. Zinc-plated steel 


female coupling spuds are available separately. 


4KT61 and 4KT62 include a female wing nut. A female or male spud may be needed to complete 


the assembly. Bulk hose can use fittings and clamps on page 2531. 


Inside Dia. Length Fitting Size 
250 psi, 2 Bolt 
25 ft V in x e in 
Vb in 50 ft Yinx іп 
50 ft Winx іп 
25 ft 3A in x Эд іп 
3a in 50 ft 34 in x % in 
50 ft 3A in x 4 in 
250 psi, 2 Crimp 
25 ft Yin x ^ in 
34 in 50 ft 34 in x % in 
50 ft 34 in x 34 in 
iin 25 ft linxtin 
50 ft {inx1 in 
250 psi, Without Fittings 
Yin 50 ft = 
% in 50 ft = 
tin 50 ft = 


Stainless Steel Fuel Hose Assemblies for Natural Gas 


321 stainless steel hose material, with a 304 stainless steel braid. 
Fittings are permanently welded to the metal hose. Commonly used for 
natural gas and propane applications in the petrochemical industry, and 
in mills and refineries. Meet CSA and CGA CR96-001. 


= Max. pressure: 350 psi 
= Max. temp.: 1500°F 


RED BLACK 
Item Item 
No. No. 
— 2P035 
— 2P036 
— 4КТ61 
— 2P571 
— 2P572 
— 4КТ62 
1DKN9 1DKP5 
1DKP1 1DKP6 
1DKP2 1DKP7 
1DKP3 1DKP8 
1DKP4 1DKP9 
1DKN6 4KT58 
1DKN7 4KT59 
1DKN8 AKT60 


Hose Length 


Dynamic 4ft 5ft 12 іп 

Hose Min.Bend| ltem Item Item 

Fitting Size ІП. Radius No. No. No. 

FJIC x MNPT 

Minx Yin іп 6 in 40ХХЗ | 4DXX4 | 4DXW8 
iWeinx9Ain Ain 8 in 4DXX9 | 4DXY1 | 4DXX5 
iVeinxlin tin 9 in 4DXY6 | 4DXY7 | 4DXY2 
1% inxli4^in 1%in 10.5in | 4DXZ3 | 4DXZ4 | 4DXY8 
1йіпхі іп 1%іп  12in 40Х74 4DYA1 | 4DXZ5 
2%inx2in 2іп 15 in 4DYAG | 4DYA7 | 4DYA2 
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18 in 
Item 
No. 


4DXW9 
4DXX6 
4DXY3 
4DXY9 
4DXZ6 
4DYA3 


24 in 36 in 

Item Item 

No. No. 
4DXX1 | 4DXX2 
4DXX7 | 4DXX8 
40ХҮ4 | 4DXY5 
40Х71 | 4DXZ2 
4DXZ7 | 4DXZ8 
4ВҮА4 | 4DYA5 


Thermoid 


Gasoline/Fuel 
Transfer Hose 


= Aluminum fittings 
= Temp range: -40? to 180°F 


PUMPFLEX 1, SOFTWALL 
Suitable for curb pump self-service 


stations and highly sensitive electronic 


fuel pumps. Durable construction 


resists deterioration from fuel, ozone, 
sunlight, and cracking around/behind 


the nozzle end coupling. 


Inside Dia. 
Pumpflex I, Softwall 
MNPT x MNPT 


Length 


p 


" 


Pumpflex Il, Hardwall 
MNPT x MNPT 


54 


34" 


E:T:N 


Nitrile Blend Oil and 

Gas Exploration Hose 
Assemblies with Corrugated 
Synthetic Rubber Cover 


= Temp. range: -22° to 176°F 
= Max. working pressure: 150 psi 


= Cam and Groove С x Cam and Groove E Fitting 


» Hose length: 20 ft. 


Inside Dia. 
Ту" 
27" 
y 
7 
T 


Dynamic 4ft 

Hose Min. Bend Пет 

Fitting Size 1.0. Radius No. 

MNPT x MNPT 

Yinx vin іп 6in 4DYC3 
Yinx¥in Ain 8in 4DYC9 
T1inx1 in 1in 9in 4DYD6 
TAinxliAAin 1 йіп 10.5in | 4DYE3 
TYinxivin 1%in  12in 4DYE9 
2inx2in 2in 15in 4DYF6 
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442Е75 


PUMPFLEX ПІ, HARDWALL 

Hose is designed for curb pump self- 
service stations and suitable for highly 
sensitive electronic fuel pumps where 
an extremely durable hose is required. 
Features a wire reinforcement for 
added strength. 


Max. Working Item 

Pressure @ 70°F Fitting Size No. 
200 psi Minx in 442640 
200 psi Yin x 9A in 447Ғ93 
200 psi Yin x Ya in 447Е79 
200 psi JA in x Yin 447Е88 
200 psi 3^ in x 34 in 447Ғ20 
200 psi Ya in x 4 in 447Ғ56 
150 psi l1inx1in 447Ғ06 
150 psi 1inx1 in 447Е95 
200 psi 3^ in x % in 447Ғ38 
200 psi JA in x Yin 447Ғ60 
200 psi JA in x Ya іп 442F51 
200 psi Ya in x Yin 447020 
200 psi Yin x 9A in 447Ғ63 
200 psi Minx 3^ in 447Е75 
200 psi JA in x à іп 447Е35 
60 psi Vin x Yin 447Е87 


45CV37 


Item 

Fitting Size No. 
15 inx 17 in 45CV37 
2% inx2V in 45CV39 
2 inx2 in 45CV38 
3inx3in 45CV40 
4inx4in 45CV41 


Hose Length 


5ft 12in 18 in 24 in 36 in 

Item Item Item Item Item 

No. No. No. No. No. 
4DYC4 | 4DYA8 | 4DYA9 | 4DYC1 | 4DYC2 
4DYDi | 4DYC5 | 4DYC6 | 4DYC7 | 4DYC8 
4DYD7 | 4DYD2 | 4DYD3 | 4DYD4 | 4DYD5 
4DYE4 | 4DYD8 | 4DYD9 | 4DYE1 | 4DYE2 
4DYF1 | 4DYE5 | 4DYE6 | 4DYE7 | 4DYE8 
4DYF7 | 4DYF2 | 4DYF3 | 4DYF4 | 4DYF5 
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HOSES 


1-800-GRAINGER (472-4643) Chemical & Material Handling Hoses 
Chemical Hose Assemblies 
= Temp. range.: -65? to 450°F PTFE Chemical Hose Assemblies with (M)NPT 


These PTFE (polytetrafluoroethylene) chemical hose assem- — Fittings—These hoses have male NPT (National 
blies are used in the cosmetics, pharmaceutical, chemical, Pipe Taper) fittings on their ends. The fittings have 
and food industries. They comply with FDA requirements for tapered threads that create a tight seal when 

use with food products. The hoses' PTFE tube provides excel- connected to compatible equipment. 


lent temperature and chemical resistance and maintains PTFE Chemical Hose Assemblies with (F) | > - 

its integrity after exposure to thermocycling processes. The JIC Fittings—These hoses have female JIC (M)NPT " ы“ Ў 

PTFE tube also has а low coefficient of friction to maintain (Joint Industrial Committee) fittings on their ends. ^ Fittings sue e 
high flow rates and provide easy cleaning. The hoses' EPDM ус fittings have straight threads and a 37? flare 4DXP5 ннн х е x 
(ethylene propylene diene monomer) cover provides excellent seat that create a tight seal when connected to 1PBK1 bs 


resistance to ozone and abrasion and offers good resistance compatible equipment. 
to heat and chemicals. 


Hose Length 


12 іп 18 іп 24 іп 36 in 4ft 5ft 
Hose Max. Working Item Item Item Item Item Item 
Hose Fittings* Pressure @ 70°F Std. No. No. No. No. No. No. 
PTFE Chemical Hose Assemblies with m )NPT ШЕН 
As in 301 SS іп x 301 SS % in 3,000 psi PTFE Tube-FDA, SAE 100R14 | 4DXU2 4DXU3 - - — - 
Ys іп 301 55 % in x 301 SS Y^ in 3,000 psi FDA 41, SAE100R14 = === 4DXU4 4DXU5 4DXU6 4DXU7 
He in Brass Yin x Brass 7 in 3,000 psi PTFE Tube-FDA, SAE TOOR14 | 4DXP5 4DXP6 4DXP7 4DXP8 4DXP9 4DXR1 
Je in 301 55 й іп x 301 SS V in 2,500 psi PTFE Tube-FDA, SAE 100R14 | 4DXU8 4DXU9 4DXV1 4DXV2 4DXV3 4DXV4 
“cin 301 SS Vi in x 301 SS У іп 3,000 psi FDA 41, SAE100R14 4DXV8 — — — — — 
“ein Brass % іп x Brass % in 2,900 psi PTFE Tube-| FDA, SAE 100R14 | 4DXR2 4DXR3 4DXR4 4DXR5 4DXR6 4DXR7 
іп 301 SS % in x 301 SS %іп 2,000 psi PTFE Tube-FDA, SAE 100R14 | 4DXV5 ADXVE ADXV7 — 4DXV9 4DXW1 
36 in Brass % in x Brass % in 2,000 psi PTFE Tube-FDA, SAE 100R14 | 4DXR8 4DXR9 4DXT1 4DXT2 4DXT3 4DXT4 
Vo in 301 SS Y^ in x 301 SS % in 3,000 psi FDA 41, SAE100R14 — 4DXW3 — — — — 
Yin 301 55 іп x Brass % in 1,500 psi PTFE Tube-FDA, SAE 100R14 | 4DXW2 — 4DXW4 4DXW5 — — 
Yin Brass % in x Brass Y^ in 1,500 psi PTFE Tube-FDA, SAE 100R14 | 4DXT5 4DXT6 4DXT7 4DXT8 4DXW6 4DXU1 
% іп Brass 2 іп x Brass %іп 1,500 psi PTFE Tube-FDA, SAE 100R14 — — — — 4DXT9 4DXW7 
PTFE Chemical Hose Assemblies with (F)JIC Fittings 
Ys іп 301 SS "^e in x 301 SS 74e in 3,000 psi FDA 41, SAE100R14 1PBK1 1PBK2 1PCG2 1PCG4 1PCG6 1PCG8 
Ye in Brass “Ae іп x Brass 74e in 3,000 psi FDA 41, SAE100R14 1PCL6 1PCL7 1PCL8 1PCL9 1PCN1 1PCN2 
5л in 301 SS A6 in x 301 SS s in 2,500 psi FDA 41, SAE100R14 1PCH1 1PCH3 1PCH5 1PCH7 1PCH9 1PCJ2 
Js in Brass ‘As in x Brass Ўв in 2,500 psi FDA 41, SAE100R14 1PCN3 -- -- -- — — 
Me in Brass в in x Brass %e in 2,500 psi FDA 41, 5ДЕ100814 — 1РСМ4 1РСМ5 TPCNG TPCN7 1PCN8 
36 in 301 55 Жіп x 301 SS 4 in 2,000 psi FDA 41, SAE100R14 1PCJ4 1PCJ6 1PCJ8 1PCK1 1PCK3 1PCK5 
36 in Brass % іп x Brass % in 2,000 psi FDA 41, 5ДЕ100814 - 1PCP1 1PCP2 1PCP3 1PCP4 1PCP5 
36 in Brass “в in x Brass Ўв in 2,000 psi FDA 41, SAE100R14 1PCN9 — — — — — 
vein 301 SS % in x 301 SS % in 1,500 psi FDA 41, 5ДЕ100814 TPCK7 1РСК9 1PCL2 1PCL3 1PCL4 1PCL5 
Yo in Brass % in x Brass % in 1,500 psi FDA 41, SAE100R14 1PCP6 — — — — — 
Yin Brass іп x Brass % in 1,500 psi FDA 41, SAET00R14 — 1PCP7 1PCP8 1PCP9 1PCR1 1PCR2 
* $$ = Stainless Steel. 
1ZLR5 
(ontinental $ 
ане E:1-N 
ContiTech ж 
ЕТМ Material Handling Hose 
Chemical Ң ose PVC/Thermoplastic—Handles abrasive materials including cement, fertilizers, fly ash, glass, gravel, 
metals, plastic pellets, rock salt, sand, and slurries where material may have some moisture. Meet RMA 
= 4:1 safety factor Class B standard. 
CHEMFLEX Thermoplastic—For use in the dry pneumatic conveying of highly abrasive solids. 
= Max. pressure: 500 psi for 44ZF07, 44ZF59 | ; : 2 
р 5 ры › і Dry Bulk—ideal for transferring dry abrasive materials such as bottle caps and cleaning agents. 
447Ғ87, 447Ғ82; 450 psi for 44ZF23, Suitable f : | plants, d t ti in-plant transf d well : licati 
447Е84; 300 psi for 447601, 447621 uitable Tor use In coal plants, ary cement operations, in-plant transter, and well Service applications. 
= Temp range: -40? to 300°F continuous Hot Air—For use in construction, hot air blowing, in plant, and non-oily applications. Can be use for dry 
= Blue color cement and tank truck delivery operations. 
j 7 i Item 
PTFE constructed hose with EPDM cover is chemical Inside Dia. Length Outside Dia. Max. Pressure Color Brand No. 
resistant and handles a broad range of temperatures. Bulk Beto, PVC/TI 03 Polyurethane NE ЕНГЕН viens Cover, [пшн -30 to ie — 
i i А i psi ac ontinental 
For use in the cosmetics, pharmaceutical, chemical and ж ORT 517 40 psi Black Continental AXR65 
food industry where chemical compatibility is critical. 3 25 ft. 3567 30 psi Black Continental ^ 4XR66 
T 25 ft. 459" 30 psi Black Continental 4XR67 
CHEMCAT™ Bulk Hee; 0 Битна а PVC/Nitrile Cover, p to 158°F А pac 
* 1 0 psi ue ontinental 
= Max. pressure: 300 psi » 100 1t. 792 50 psi Blue Continental — 12LR6 
= Temp range: -40? to 250°F 3 20 f 3%; 40 psi Blue Continental 12187 
» Green color 4" 45/4 КӘНІ Blue Continental 1ZLR8 
Dry Balk, Rubber Tube, Styrene Butadiene Rubber! Cover, -40 to 15) - t ШІН 
-Ні і a (n 5 psi aci aton Ы 
Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE) 1 501 A 78 psi Васе Eaton а 
tube handles acids, chemicals, solvents, and petroleum 4 20 1. 402 ГА psi Black Eaton 488153 * 
i i Я ба" psi aci aton id 
products. Green EPDM cover helps protect the fiber EU SUE dub БАН Bok paon ABRIST 1 
reinforcement and helix wires from harsh industrial p 20 1. Был, 3 psi Back z on 488158 | 
i : Ы" psi ас aton 
environments. T 20 ft. LV 75 psi Black Eaton 48RJ59 T 
10 FT. | 20 FT. Bulk Hose, Dry Bulk, БШ Tube, Styrene Влае Rubher Cover, -40 to 158°Е 
Inside Bend Item | Item 4 100 ft. 43% 75 psi Black Eaton 48RJ45 
Dia. Radius Fittings No. | No. 5 100 ft. Socr 75 psi Black Eaton 48RJ46 
Chemflex T 100 ft. LEA 75 psi Black Eaton 48RJ47 
Жіп 4in У/ Stainless Steel, Cam and Groove |44ZF07/44ZF87 bs 100 ft. 55%" 75 psi Black Eaton 48RJ48 
{in біп {Stainless Steel, Cam and Groove |44ZF23 44ZE84 Hot Air Hose, Dry Bulk, Rubber Tube, EPDM Cover, -40 to 158°F : 
іп 4% in 34 Stainless Steel, Cam and Groove |44ZE82/44ZF59 3 20 ft. 3%6 150 psi Brown Eaton 48RJ55 * 
T%in 9in 1%" Stainless Steel, Cam and Groove |447621/442601 T 2 ft. 41%; 100 psi Brown Eaton 488156 * 
Chemcat™ З" 20 ft. 39e 150 psi Brown Eaton 48RJ61 T 
1 in 7 in 1%" Stainless Steel, Cam and Groove|442E77 |442F19 4 20 ft. 41957" 100 psi Brown Eaton 48RJ62 1 
Зіп Qin 3 Stainless Steel, Cam and Groove |447Ғ40|447Е78 Bulk Козе. Hot Air Hose, Dry Bulk, Rubber Tube, EPDM Cover, -40 to 158"F 
2in 8іп Z Stainless Steel, Cam and Groove |44ZF98 44ZF46 100 ft. 3916" 150 psi Brown Eaton 48RJ49 
2%in 8in 2%" Stainless Steel, Cam and Groove |44ZF50 447634 F 100 ft. 41%” 100 psi Brown Eaton 48RJ50 
Tin 5 іп 1'Stainless Steel, Cam and Groove |442Ғ90 447028 * Aluminum male x female cam & groove fitting type. t Aluminum female x female cam & groove fitting type. 
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HOSES 
Food and Beverage Hoses 


(ontinental $ 
uu Nutriflo PVC Food 
| & Beverage Hose 
é 2 Assemblies with 
d Smooth PVC Cover 


No.  * Temp. range: -25° to 230° F 
» Safety factor: 4:1 


1.0. Length Outside Dia. Radius 
Clear, EE oupled Assembly 


55CD16 І | : 
5ft s5cp17; Nutriflo PVC (polyvinyl chloride) food 
"T E T am ЗЕГЕ and beverage hose assemblies have 
151t 556020 a smooth PVC cover and are suitable 
2n mE for transferring dry foods and liquids 
3f 550072 in gravity-flow and vacuum-service 
EM applications. These hoses can handle 
5ft 55¢E02 higher pressures than Nutriflex PVC 
8 ft 550074 food and beverage hoses with corru- 
| .. §5CD75 ated covers. They are well suited for 
10 ft 1 516 іп 2in ; Ё Р 
БЕРИ transferring raw and pasteurized milk 
158 55СЕ05 and other dairy items with high water 
55CD77 
20 ft EH content. 
25ft 55CD78 Hose Hose Hose Bend ltem 
din 55CE07 1.0. Length Outside Dia. Radius Мо. 
af 55CD23 aft 55CE15 
55051 55CD86 
55CD24 55CE16 
oft 556052 5! 55087 
55CD25 55CE17 
Bit 55С053 Bft 55С088 
to тит Бп 550026 tot 27ein ат 50090 
55027 55090 
э БШ ое Sun 
7 v MEE ш 
E BS mol ed 
= Sie, S 
Bi aa DNE 
H saw i SET 
10ft — 176in — 4in SSENT 1001 296in 8 in 508 
| Ши о у, Hm 
" c MS К 
ТТ 55CE14 cu 55CD71 
af 55CD30 3ft 55CD93 
55CD58 5 ft 55CD94 
Ей 55CD31 aft 55CD95 
55CD59 i0ft 3%іп Тіп 55CD96 
df 55CD32 15ft 55CD97 
22093 25 22099 
doft i'9ein біп 220009 Зіп — 29 92018 
15 556034 5ft 55CD45 
55CD62 8t 55CD46 
208 55CD35 10ft Зуп 12іп 556047 
55CD63 151 55048 
258 55CD36 20 ft 55CD49 
55CD64 25 ft 55CD50 
ION 
45CW46 


Beverage Hoses 


Noncontaminating hoses are constructed with FDA and USDA-compliant food 
grade materials. Hose features static wire and is suitable for dry food transfer. 
Heavy-duty hose is noncorrugated and has higher pressure. 


Max. Working 
Hose Hose Hose Pressure Item 
1.0. Length ^ Outside Dia. Bend Radius © 70°Е Safety Factor No. 
Clear, PVC 
EA 50 ft 146 in 3in 115 psi 31 55AU70 
y 100 ft = 3in 115 psi 41 45CW46 
y 100 ft Tis in 3in 115 psi 31 55AU71 
1 50 ft 196 in 2in 55 psi 3:1 55AU72 
TW 100 ft — 4 in 50 psi 4:01 45EE62 
T 100 ft 1 964 in 2in 55 psi 3:1 55AU73 
a 50 ft 2 13/62 in 4 in 40 psi 31 55AU74 
2" 100 ft 2 13/62 in 4in 40 psi 3:1 55AU75 
3 50 ft 3 "іп біп 40 psi 31 55AU76 
3 100 ft — біп 40 рві 41 45ЕЕ59 
3 100 ft 3 4064 in біп 40 рві 3:1 55AU77 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Nutriflo PVC Bulk Food & 
Beverage Hoses 


» Safety factor: 3:1 55AWO9 : 
Nutriflo PVC (polyvinyl chloride) bulk food and beverage hoses have a smooth 
PVC cover and are suitable for transferring dry foods and liquids in gravity-flow 
and vacuum-service applications. These hoses can handle higher pressures 
than Nutriflex PVC bulk food and beverage hoses with corrugated covers. They 
are well suited for transferring raw and pasteurized milk and other dairy items 
with high water content. 


Qintinental * 


ContiTech 


Hose Hose Hose Max. Working Item 
1.0. Length Outside Dia. | Bend Radius Pressure © 70?F Мо. 
Clear, PVC 
10 1in 120 psi 55AV87 
ys" 25 Tin 3in 120 psi 55AV88 
50 1in 120 psi 55AV89 
10 Tin 106 psi 55AV90 
1 25 1 Жіп 106 psi 55AV91 
50 1 іп 106 psi 55AV92 
10 1 9e in 5in 99 psi 55AV93 
1W 25 1 віп 99 psi 55AV94 
100 ft — 99 psi 3JT90 
50 19s іп 99 psi 55AV95 
10 1 їв in 89 psi 55AV96 
1w 25 19 in 6 in 89 psi 55AV97 
50 TAs in 89 psi 55AV98 
2% 100 ft — 10 in 65 psi 3JT93 
10 2% in 79 psi 55AV99 
2 25 2% in 8in 79 psi 55AWO1 
50 2% in 79 psi 55AWO02 
100 ft — 65 psi 3JT94 
т 10 3 Фіп 12 in 65 psi 55AWO03 
25 3i in 65 psi 55AW04 
50 3% in 65 psi 55AW05 
100 ft — 55 psi 3JT95 
4 10 410 in 16 in 55 psi 55AWO06 
25 41, in 55 psi 55AWO07 
50 4 іп 55 psi 55AW08 
Clear with White Spiral, PVC 
10 1 ein 60 psi 55AW09 
P 25 1 Эвіп 2in 60 psi 55AW10 
50 {sin 60 psi 55AW11 
10 1 94e in 50 psi 55AW12 
1 25 19e in 3 in 50 psi 55AW13 
50 1 94e in 50 psi 55AW14 
10 176 in 50 psi 55AW15 
1% 25 176 in 50 psi 55AW16 
50 176 in 4in 50 psi 55AW17 
10 2 s in 40 psi 55AW18 
2 25 2 s in 40 psi 55AW19 
50 2 7s in 40 psi 55AW20 
10 3 Vie in 35 psi 55AW21 
2y 29 3 Vie in 5in 35 psi 55AW22 
50 3 Vie in 35 psi 55AW23 
10 3 94e in 35 psi 55AW24 
3 25 КЕШ 7in 35 psi 55AW25 
50 3 As in 35 psi 55AW26 
10 434 in 35 psi 55AW27 
4 25 43A in 10 in 35 psi 55AW28 
50 434 in 35 psi 55AW29 
= 8 тм 
Nutriflex PVC Qntinental* SON 


ContiTech 


Bulk Food & 
Beverage Hoses 
with Corrugated PVC Cover 


Nutriflex PVC (polyvinyl chloride) bulk food and ! — 
beverage hoses have a corrugated PVC cover and 7у 
are designed for transferring dry foods and liquids іп ' 
gravity-flow and vacuum-service applications. These 
hoses are more flexible than Nutriflo PVC bulk food 
and beverage hoses with smooth covers. They are 
well suited for transferring raw and pasteurized milk 
and other dairy items with high water content. 


45EE58 


Max. Working 
Hose Hose Hose Pressure Item 
1.0. Length ^ Outside Dia. Bend Radius (709: Safety Factor No. 
Clear, PVC 
Continental 
2" 100 = 4 in 40 psi 31 17115 
3 100 = 7in 35 psi 31 12176 
Kuriyama 
T 100 123% in Зіп 55 psi ЕН! 55AU79 
T 50 ft 1956 in 3in 55 psi 3:1 55AU78 
TE 100 — 3 in 55 psi 41 45EE57 
2" 100 — 4 in 50 psi 41 45EE58 
2% 100 — 8 in 65 psi 41 45CW99 
2" 100 2 ЗУ in 4 in 40 psi 31 55AU81 
2 50 ft 2 ЗУ in 4 in 40 psi 31 55AU80 
3 100 3 es in 6 in 40 psi 3:1 55AU83 
3 50 ft 3 4%a in біп 40 psi ЕН! 55AU82 
4 100 — 8in 45 psi 41 45EE60 
5 20 f = 16 in 30 psi 41 45CW48 
6 20 - 25 іп 40 psi 41 45CW47 
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DURAVENT 


Flexible Hose & Ducting 


Flexflyte 
Fiberglass 
Duct Hose 


Neoprene-coated fiberglass duct hoses are used to blow or exhaust hot air for 
pellet drying applications in the plastics-processing industry. These lightweight, 
flexible hoses are flame-retardant and self-extinguishing. They can handle 
fumes at low pressures and moderately high temperatures, but they are not 
recommended for applications with continuous psp liquids, or abrasives. 


Max. 1-1 є FLEXFLYTE FIBERGLASS 


Working o 
Hose Hose Bend Pressure Vacuum | Item E a Temp. range: -75 
to 500°F (L-9); -65° 


1.0. Length Radius © 70°F Rating No. No. 


Yin 12ft 0.7in 28 psi 28.00 in На 2RY76 | 2RY61 
iin 1284 0.9in 28psi 28.00inHg 2RY77 | 2RYe2 to 300°F (L-1) 
Тіп 12 12іп 26рві 26.00 in На 2RY78 | 2RY63 = Fiberglass reinforced, 
Tin 12ft 1.5in 25 psi 24.00 in На 2RY79 | 2RY64 
T%in 124 17іп 24psi 2200inHg 2RY80 | 2RYes Smooth bore 
2in 12 19in 23 psi 20.00 in Hg 2RY81| — т High temp. applications 
2in 128 19in 24psi 2000inHg — | 2RY66 : . 
2 in 128 22in 21psi 19.00 іп На 2RY82 | 2RY67 Flexible hose has helical 
2%in 12ft 24in 20psi 18.00 inHg) 2RY83 | 2RY68 Е 
зіп 7128 201 19psi 1600inHg 2RYS4 2ВҮб9- 50001. L-9 hose has 
4in 128 39in 16рві 13.00inHg 2RY85 | 2RY70  2-ply silicone fiberglass; 
5in 128 49in 14рві 10.00 in Но 2RY86 | 2RY71 |. ie 2. 
біп 121 59i bs  700mHg|2RY87 |2RY72- 1-1 hose is 2-ply neoprene 
8in 12f 78in 7psi 3.00inHg| 2RY88 | 2RY73 fiberglass. 
10іп 12 9.8in 5psi 1.50inHg| 2RY89 | 2RY74 
12іп 12ft 118in 4psi 1.00inHg| 2RY90 | 2RY75 FLEXFLYTE VF 
уй. КЕЛІН! PVC-COATED 
orking Ж 
Hose Hose Bend Pressure Vacuum Item FIBERGLASS - GRAY 
ІП. — Length Radius @ 70°F Rating No. _ а Temp. range: 
3in 25 ft 0.8 in 04 psi 9.00 in g 2TAGO -20° to 200°F 
bn 21 — 19m 455 OD ДЫ 
ІП .9 In psi ЈО In Hg i i 
біп 25 ft i5in  0.4psi 2.20 іп Но | 2TA63 Flexible material has 
8in 25 20n O04 psi 070inHg  27A64 PVC-coated wire helix. 
10 in 25 ft 25in  0.4psi 0.30 inHg | 2TA65 Е ir. 
12іп 25й  30in 04psi 0.20іп Но | 2TA66 Ideal for low-pressure air. 
DURAVENT 


Flexible Hose & Ducting 


Industrial Ducting Hose 


Reinforced PVC (polyvinyl chloride) ARD COMPRESSIBLE PVC 
duct hoses are used for moving large = Temp. range: -20° to 180°F 
volumes of air in chemical fume- = Highly compressible 
removal, general fume-removal, and — Sturdy, flexible PVC wall construction 
solvent-ventilation applications in the reinforced with spring wire helix provides 
ошен 2. an economical choice for positive airflow. 
acturing, pharmaceutical, industria| 
woodworking, and plastics-process- 4... 
ing industries. These hoses can also к шысы 
be used for low-vacuum applications : 

= Compressible for storage 


on dust-cleaning equipment. These | . . 
hoses resist damage from chemicals Lightweight hose is constructed from 
a polypropylene wall, reinforced with 


and moisture, and they are made : j 
from transparent material that lets Polypropylene rod helix. An economi- 
cal choice for air, dust, and fume 


users see what's in the tube. The ibis 
hoses are highly compressible, which applications. 
saves space when transporting them. 


3AXY7 


25 FT. 50 FT. 
LENGTH | LENGTH 
Hose Max. Working Item Item 
I.D. Bend Radius Pressure © 70°F Vacuum Rating No. No. 
ARD Compressible PVC - Clear 
For Air Applications 
6in 4in 7 psi 6.00 in Hg ЗАХҮТ — 
8in 6in 7 psi 2.50 in Hg 3AXY8 — 
10 in 8in 5 psi 1.75 in H ЗАХҮ9 = 
12in 9.5 in 3 psi 125inH ЗАХ71 — 
14 in 10.5 in 2 psi 1.50 in Hg 3AXZ2 — 
16 in 11.Біп 1 psi 1.50 in Hg 3AXZ3 — 
18 in 12.5 in 1 psi 1.50 in H 3AXZ4 = 
HTR Heater-Defroster - Black 
For Air Applications 
Tin 13in 11 psi Not Rated 3AYG5 3AYH3 
Tin 1.8 in 10 psi Not Rated 3AYG6 SAYH4 
Twin 2.3 in 10 psi Not Rated 3AYG7 ЗАҮН5 
2in 3.8 in 10 psi Not Rated 3AYG8 3AYH6G 
2 іп 4in 9 psi Not Rated 3AYG9 3AYH7 
3in 4.5 in 8 psi Not Rated ЗАҮН1 ЗАҮН8 
4in 4.8 in 3 psi Not Rated ЗАҮН2 ЗАҮН9 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


HOSES 
Ducting, Blower & Vacuum Hoses 


1PV-EP-HM Vinyl 
Blower Hose with 
Wear Strip 
3WB42 


HI-TECH 
DURAVENT 


Flexible Hose & Ducting 


Blower Hose 


Neoprene-coated polyester duct hoses are used to blow or exhaust air for dehu- 
midification, enclosed space ventilation, portable air conditioner, preconditioned 
air, and general ventilation applications in foundries, municipalities, shipyards, 
and the aerospace and facility-service industries. These flexible hoses are 
flame-retardant and self-extinguishing. They also have an external vinyl-coated 
wear strip that protects the hose from abrasion when dragged. The hoses are 
highly compressible, which saves space when transporting them. 


1PN-EP-HM NEOPRENE BLOWER HOSE WITH WEAR STRIP 

= Operating temp. range: -40°F to 250°F 

1-ply, neoprene-coated polyester fabric material with a wire helix reinforcement 
and an extruded external wear strip. Suitable for heavy-duty positive airflow and 
for use in cooling, exhaust, and heating/temporary heating applications. 

Note: Hose and air mover sold separately. 


1PV-EP-HM VINYL BLOWER HOSE WITH WEAR STRIP 

= Operating temp. range: -20° to 180°F 

Hose is compressible from 15 ft. to 11". Vinyl-on-polyester fabric construction is 
protected with a vulcanized wear strip. Includes sewn cuff, belt, and buckle on 
each end. For positive airflow applications. 


1PV-EPW-HT HI-TEMP BLOWER HOSE 

= Operating temp. range: -65° to 325°F 

= Mediumweight 

= Flexible and compressible 

Ideal for positive airflow applications in heating rooms, confined spaces, tents, 
and buildings. Durable ducting fabric uses a 100% heat-set fiberglass base 
substrate laminated to a specially formulated PVC alloy. 


hos Hose Max. Working Item 
Length Bend Radius Pressure @ 70°F Vacuum Rating No. 
1PN- & ET Neoprene Blower Hose with Wear Strip - = Yellow/Black 
біп 8 psi Not Rated 40ME75 
d in 2 f 32 in 8 psi Not Rated 52DE80 
8in 15ft 5in 6 psi Not Rated 40ME78 
12 іп 151 7.5 in 3 psi Not Rated 40ME79 
12 іп 25 7.5 in 3 psi Not Rated 52DE82 
14 in 15 8.5 in 25 psi Not Rated 40ME80 
16 in 15 9.5 in 2 psi Not Rated 40ME74 
16 in 25 9.5 in 2 psi Not Rated 52DE84 
18 in 15 10.5 in 2 psi Not Rated 40МЕ81 
18 in 25 10.5 іп 2 psi Not Rated 52DE85 
201 Ш 15 5 Ш 1 s Not Rated 40ME77 
25 Not Rated 52DE86 
1PV- EP. HMI Vinyl Blower Hose with Wear. Strip - хаос 
біп 15 ft 4in 5 psi 2.50 in Hg 3WB42 
6in 25 ft 3.5 in ТЕ psi Not Rated 52DE87 
8 in 15Ң біп 13 psi 1.50 in Hg 3WB4. 
8 in 25 fi Sin 13 psi Not Rated 52DE88 
12 in 15 ft 7.3 in 10 psi 0.50 in Hg 3WB44 
12in 25 fi 7.9 in 10 psi Not Rated 52DE89 
14 in 15 fi 8.2 in 10 psi 0.50 in Hg 3WB45 
14 in 25 ft 8.5 in 10 psi Not Rated 52DE90 
16 in 15 tt 9.5 in 8 psi Not Rated 40МЕ82 
16 in 25 ft 9.5 in 8 psi Not Rated 52DE91 
18 in 15% 10.5 in 5 psi Not Rated 40ME73 
20 in 15 fi 12 in 2 psi Not Rated 40ME76 
20 in 25 ft 12 in Not Rated 52DE93 
TPV-EPW- HT Hi-Temp Blower Hose with Wear Strip - ташыш 
8 in 4in 1.50 in Hg 3WB41 


HVAC OPTIMIZATION Projects 


The Grainger Energy Services team is 
your resource to help with auditing, 
specifying, supplying, installing and 
commissioning/verifying energy-efficient 
HVAC retrofit projects. 


Contact your Grainger rep for details, availability and eligibility. 
Services are provided by third-party providers and may be 
Subject to a fee and agreement. 


> Visit grainger.com/energyservices 
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HOSES 
Ducting & Vacuum Hoses 


HI-TECH 
DURRVENT 


Flexible Hose & Ducting 


DT-30 for Wood Chips 


and Plastic Pellets 


= Temp. range: -60° to 180°F 
= Abrasion-resistant urethane 
= Severe service applications 


Max. Working 
Hose Hose Pressure 
1.0. Length Bend Radius @ 70°F Vacuum Rating 
DT-30 Polyether Urethane Film 
For Wood Chip Applications 
3in 25 2.2 in 23 psi 10.00 in Hg 
4in 25 3.1 in 18 psi 9.00 in H 
5in 25 4in 14 psi 1.00 in Hg 
6in 25 4.6 in 14 psi 5.00 in H 
8in 25 6.1 in 11 psi 2.00 in Hg 
10 in 25 9in 10 psi 5.00 in H 
12 in 25 9.5 in 8 psi 2.00 in H 
12 in 25 9.5 in 8 psi 2.00 in Hg 
DT-30 Urethane 
3in 25 2.2in 23 psi 10.00 in Hg 
4in 25 3.1 in 18 psi 9.00 in H 
Біп 25 4in 14 psi 1.00 in H 
6in 25 4.6 in 14 psi 5.00 in Hg 
8in 25 6.1 in 11 psi 2.00 in H 
SDH Clear/White Plastic Helix 
14 in 25 3.8 in 29 psi 29.00 in Hg 
1^in 50 3.8 in 29 psi 29.00 in Hg 
1 in 25 4in 27 psi 29.00 in Hg 
1%in 50 4in 27 psi 29.00 in Hg 
1% in 25 4.3 in 27 psi 28.00 in Hg 
1% in 50 4.3 in 27 psi 28.00 in Hg 
2in 25 4.5 in 25 psi 27.00 in Hg 
2in 50 4.5 in 25 psi 27.00 in Hg 
2 in 25 5.5 in 23 psi 24.00 in Hg 
2 Vb in 50 5.5 in 23 psi 24.00 in Hg 
3in 25 6in 19 psi 20.00 in Hg 
3 in 50 6in 19 psi 20.00 in Hg 
4 in 25 6.7 in 9 psi 15.00 in Hg 
4in 50 6.7 in 9 psi 15.00 in Hg 
UFD.020 Urethane - Clear 
2in 25 2.0 in 25 psi 29.00 in Hg 
2 Vb in 25 2.3 in 25 psi 29.00 in Hg 
3in 25 25in 25 psi 29.00 in Hg 
4in 25 3in 18 psi 22.00 in Hg 
5in 25 3.5 in 16 psi 17.00 in Hg 
6in 25 4in 13 psi 13.00 in Hg 
Тіп 25 5in 13 psi 11.00 in Hg 
8 in 25 5.5 in 11 psi 11.00 in Hg 
10 in 25 6.5 in 7 psi 5.00 in Hg 
12 in 25 8in 7 psi 3.00 in Hg 
UFD-AP Clear/Yellow Urethane Wall/ABS Helix 
1 in 25 2.0 in 40 psi 28.00 in Hg 
1in 50 2.0 in 40 psi 28.00 in Hg 
2 in 25 23in 34 psi 26.00 in Hg 
2 in 50 23in 34 psi 26.00 in Hg 
2 vein 25 2.8 in 32 psi 26.00 in Hg 
2 Vb in 50 2.8 in 32 psi 26.00 in Hg 
3in 25 3in 31 psi 26.00 in Hg 
3in 50 3in 31 psi 26.00 in Hg 
4in 25 4in 30 psi 22.00 in Hg 
4in 50 4in 30 psi 22.00 in Hg 
6in 25 6.5 in 25 psi 10.00 in Hg 
біп 50 6.5 in 25 psi 10.00 in Hg 
8 in 25 9 in 25 psi 9.00 in Hg 
UFD-SD Urethane - Clear 
For Wood Chip Applications 
2in 25 2.5in 13 psi 29.00 in Hg 
2in 50 2.5 in 13 psi 29.00 in Hg 
3in 25 3.5 in 12 psi 29.00 in Hg 
3in 50 3.5 in 12 psi 29.00 in Hg 
4in 25 4.5 in 10 psi 20.00 in Hg 
4in 50 4.5 in 10 psi 20.00 in Hg 
5 in 25 9.9 in 10 psi 15.00 in Hg 
5in 50 5.5 in 10 psi 15.00 in Hg 
біп 25 6.3 in 9 psi 13.00 in Hg 
6in 50 6.3 in 9 psi 13.00 in Hg 
8in 25 8.8 in 1 psi 10.00 in Hg 
Vac-U-Flex TPU - Clear 
For Wood Chip Applications 
34 in 25 0.7 in 16 psi 28.00 in Hg 
1in 25 0.9 in 15 psi 28.00 in Hg 
1 іп 25 1.2 in 13 psi 28.00 in Hg 
1in 25 1.5in 10 psi 26.00 in Hg 
2in 25 2.0 in 8 psi 22.00 in Hg 
2in 25 2.5 in 7 psi 20.00 in Hg 
3in 25 2.9 in 6 psi 16.00 in Hg 
4in 25 3.9 in 5 psi 12.00 in Hg 
5 in 25 4.9 in 5 psi 10.00 in Hg 
біп 25 5.9 in 4 psi 1.00 in Hg 
2614 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Item 
No. 


2TA13 
2ТА14 
2ТА15 
2ТА16 
2ТА17 
2ТА11 
2ТА19 
2ТА12 


3WB22 
3WB23 
3WB24 
3WB25 
3WB26 


3AXW9 
ЗАХХ9 
ЗАХХ1 
ЗАХҮ1 
ЗАХХ2 
ЗАХҮ2 
ЗАХХЗ 
ЗАХҮЗ 
3AXX4 
ЗАХҮ4 
ЗАХХ5 
ЗАХҮ5 
3AXX6 
ЗАХҮб 


ЗАХМ5 
3AXN6 
3AXN7 
ЗАХМ8 
ЗАХМ9 
ЗАХР1 
ЗАХР2 
ЗАХРЗ 
ЗАХР4 
ЗАХР5 


ЗАХК9 
ЗАХІ7 
3AXL1 
3AXL8 
3AXL2 
3AXL9 
3AXL3 
3AXN1 
3AXL4 
3AXN2 
3AXL5 
ЗАХМЗ 
3AXL6 


3AXU9 
ЗАХ\8 
3AXV1 
3AXV9 
3AXV2 
3AXW1 
3AXV3 
3AXW2 
3AXV4 
3AXW3 
3AXVS 


2RY31 
2RY33 
2RY35 
2RY37 
2RY39 
2RY41 
2RY43 
2RY45 
2RY47 
2RY49 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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HI-TECH 
DURRVENT 


Flexible Hose & Ducting 


DT-45 URETHANE Thermoplastic 
Polyurethane Duct Hoses 


for Metal Shavings 


= Temp. range: -60° to 180°F 

a Abrasion-resistant urethane 

= Severe service applications 

Hose has hard-drawn spring steel wire helical support. DT-45 hose features 
medium-weight, 3-ply construction to withstand higher pressure and vacuum 


Max. Working Black Clear 
Hose Hose Pressure Vacuum Item Item 
1.0. Length Bend Radius @ 70°F Rating No. No. 
DT-45 Polyether Urethane Film 
For Wood Chip Applications 
3in 25 ft 34in 23 psi 24.00 in Hg 2ТА27 2ТА20 
4in 25 ft 44in 18 psi 23.00 in Hg 2TA28 2ТА21 
Біп 25 ft 5.2 in 14 psi 18.00 in Hg 2TA29 2TA22 
6in 25 ft 5.7 in 14 psi 14.00 in Hg 2TA30 2ТА23 
8in 25 ft т.Зіп 11 psi 10.00 in Hg 2TA31 2ТА24 
10іп 25 ft 93 in 10 psi 5.00 in Hg 2TA32 2TA25 
12 іп 25 ft 10.3 in 8 psi 3.00 in Hg 2TA33 — 
DURRVENT 


Flexible Hose & Ducting 


VAC-U-LOC Vacuum Hose 


= Temp. range: -65? to 140°F 
= Nonwire 

Flexible, moisture-resistant all-polyethylene EVA hose 
has self-supporting interlocked construction. 


Hose Hose Max. Working Item 
1.0. Length Pressure @ 70°F Vacuum Rating Bend Radius No. 
Vac-U-Loc - Gray 
For Dust Applications 
1 Жіп 50 ft 20 psi 20.00 in Hg 3.5 in 2RY51 
1 іп 50 ft 16 psi 18.00 in Hg 4.0 іп 2RY53 
2 in 25 ft 15 psi 18.00 in Hg 43in 2RY55 
2 bin 25 ft 14 psi 16.00 in Hg 4.біп 2RY56 
3in 25 ft 9 psi 11.00 in Hg 5.1 in 2RY57 
ls HI-TECH 
DURAVENT 


Urethane Airline Lavatory Hose 


= Temp. range: -60° to 160°F 
= 4%" 1.0. urethane hose with cuffs 
= Translucent blue 


Urethane wall, nylon helix construction is crush-, kink-, and abrasion-resistant. 


Flexible Hose & Ducting 


Bend Max. Vacuum Item 
Length Radius Pressure Rating No. 
Urethane Industrial Ducting Hose 
10 ft. 3AYG2 
12 ft. 9.0" 10 psi 10.00' Hg 3AYG3 
15 ft. 3AYG4 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HOSES 
Ducting Hoses 


Hose Hose Bend Max. Working Vacuum 
|.D. Length Radius Pressure@70°F Rating 
Santoprene Black and Blue - Hi-Tech Duravent 
For Exhaust Applications 
3in 25 2.7 in 28 psi 24.00 in Hg 
4in 25 3.6 in 24 psi 18.00 in Hg 
біп 25 41in 20 psi 16.00 in Hg 
6in 25 4.5 in 18 psi 17.00 in Hg 
8in 25 5.9 in 12 psi 8.00 in Hg 
10in 25 7.1in 8 psi 5.50 in Hg 
12in 25 8.3 in 6 psi 3.00 in Hg 
RFH-Plus Fabric Reinforced - Black - Hi-Tech Duravent 
For Dust Applications 
2in 25 3.5 in 50 psi 29.00 in Hg 
2in 50 3.5 in 50 psi 29.00 in Hg 
2%in 25 4in 36 psi 29.00 in Hg 
2%in 50 4in 36 psi 29.00 in Hg 
3in 25 4.3 in 29 psi 28.00 in Hg 
3in 50 43in 29 psi 28.00 in Hg 
4in 25 4.8 in 27 psi 28.00 in Hg 
4in 50Ю  48in 27 psi 28.00 in Hg 
біп 25ft 6in 25 psi 19.00 in Hg 
HI-TECH - біп 50й біп 25 psi 19.00 in Hg 
Ontinental $ Gin 25f 7.5іп 18 psi 16.00 in Hg 
DURAVENT © біп 50ft 75in 18 psi 16.00 in Hg 
Flexible Hose & Ducting ContiTech Tin 25ft 83іп 15 psi 15.00 in Hg 
8in  25ft 9in 13 psi 15.00 in Hg 
Duct Hose for Dust 8in 50t  9in 13 psi 15.00 in Hg 
i BS шш 
i in біп si in Hg 
These thermoplastic rubber duct hoses have heavy, fin 358 0m 8 isi 10.00 in Hà 
thick walls. They provide excellent chemical resis- iüin 50f 11.0in 8 psi 10.00 in Hg 
i і 12in 258  130in 8 psi 8.00 in Hi 
tance and good abrasion resistance, and they also 1938 sot 13018 8 js $0018 Hg 
resist moisture, ozone, and UV rays. They are used RFH FDA - White - Hi-Tech Duravent 
i i For Dust Applications 
for cotton harvesting, fume removal, leaf blowing, EP EO 1758 2900 i Hg 
oil-mist collecting, seeding, solvent ventilation, and 3in 25ft 43in 10 psi 28.00 in Hg 
ilati icati 4in 25ft б5іп 10 psi 25.00 in H 
general ventilation applications. These hoses are 510—551 $m 9 ki 150018 Hg 
suitable for applications with a wide temperature біл 25f  88in 8 psi 11.50 in Hg 
range 8in  25ft 12in 6 psi 5.50 in Hg 
` ARH Black/Gray Plastic. Helix - „HiTech Duravent 
Hose Hose Bend Max. Working Vacuum Item Yin 25 5 in 8 psi 29.00 in Hg 
1.0. Length Radius Pressure © 70^F — Rating No. Мп 50 12 in 38 psi 29.00 in Hg 
Dura-Flex 9025TPR - Black - Hi-Tech Duravent Тіп 25 2.3 in 34 psi 29.00 in Hg 
For Air Applications tin 50 2.3 in 34 psi 29.00 in Hg 
2in 1.9 іп 31 psi 28.00 іп На 2RY91 1%in 25 2.5 in 28 psi 29.00 in Hg 
3in 2 3.5 in 28 psi 24.00 іп На 3WB27 14in 50 2.5 in 28 psi 29.00 in Hg 
4in 25 4 in 24 psi 18.00іп На 3WB28 1 іп 25 2.8 in 23 psi 29.00 in Hg 
5in 25 Sin 20 psi 16.00inHg 3WB29 1%in 50 2.8 in 23 psi 29.00 in Hg 
6in 25 5.5 in 18 psi 17.00 inHg 3WB30 1%in 25 3in 18 psi 29.00 in Hg 
Bin 25 7in 12 psi 8.00іпНа 3WB31 1%in 50 3in 18 psi 29.00 in Hg 
Win 25 7.1 in 8 ps 5.50inHg 2RY92 2in 25 3.3 іп 17 psi 29.00 in Hg 
12іп 25 8.3 in 6 psi 3.00inHg 2RY93  2in 50 3.3 in 17 psi 29.00 in Hg 
Vac-U-Flex TPE - Black - Hi-Tech Duravent 2 іп 25 3.8 in 16 psi 24.00 in Hg 
For Dust Applications 3in 25 5in 14 psi 19.00 in Hg 
Yin 25 0.7 in 10 psi 28.00 іп На 2ВҮ11 3in 50 біп 14 psi 19.00 in Hg 
lin 25 0.9 in 10 psi 28.00inHg 2RY13 — 4in 25 Тіп 11 psi 16.00 in Hg 
1 йіп 25 1.2 іп 10 psi 28.00 іп Hg  2RY15 4in 50 7in 11 psi 16.00 in Hg 
Twin 25 1.5 in 10 psi 28.00 іп На 2RY17 Super Vac-U-Flex - Gray - Hi-Tech Duravent 
2in 25 2.0 in 10 psi 28.00inHg 2RY19 1йїп 50 0.9 in 45 psi 27.00 in Hg 
2%in 25 25in 9 psi 28.00іп На 2RY21 1%in 50 Tin 36 psi 26.00 in Hg 
3in 25 2.9 in 7 psi 28.00 in Hg  2RY23 2in 50 1.6 in 26 psi 25.00 in Hg 
4in 25 3.9 in 6 psi 28.00inHg 2RY25 2%in 50 2.2in 20 psi 24.00 in Hg 
5іп 25 4.9 in 5 psi 18.00in Hg  2RY27 3in 25 2.5 in 20 psi 24.00 in Hg 
6in 25 5.9 in 4 psi 10.00 іп Hg 2RY29 4in 25 3.3 in 14 psi 18.00 in Hg 


ЕСІК 


DURAVENT 


Flexible Hose & Ducting 


Vacuum Hose Cuffs 


Outside Inside 
Dia. Dia. 
Hose Cuff 
PVC 
Tin 1 in 
1% іп 1 %in 
2in 1%in 
2% in 2in 
З уіп З іп 
Screw Cuff 
1^in 1 Yin For Ductin 
1% in Tin 
2 Yis in 2in 
2 7 in 2 іп 
3% in 3in 
Y Connector 
Aluminum 
5in 4in 


SAYW1 


2RV91 


For Use With 


ЗАХК -3AXN3, 3AXX1-3AXY6, 3AYC8-3AYES 
210100751525-10, 210104001550-10, 213106002650-10, 
213201502225-10, 213204002250-10, Mfr. No. 3AXK 
3AXK -ЗАХМЗ, 3AXX1-3AXY6, 3AYC8-3AYES 
210100751525-10, 210104001550-10, 213106002650-10, 
213201502225-10, 213204002250-10, Mfr. No. 3AXK 
210100751525-10, 210104001550-10, 213106002650-10, 
213201502225-10, 213204002250-10, Mfr. No. ЗАХК 


Hose No. 2RV79 
Ducting Hose No. 2RV81 
Ducting Hose No. 2RV83 
Ducting Hose No. 2RV85 

For Ducting Hose No. 2RV87 


SAYKS - 3AYL3 


ЗАҮР9 


Item Hose Hose Bend Мах. Working Vacuum Item 
No. 1.0. Length Radius Pressure © 70°F Rating No. 
Vac-U-Flex EHL Clear/Black PVC Helix - Hi-Tech Duravent 
For Dust Applications 
2RY94 Tin Tin 20 psi 10.00 in На ЗАХК2 
2RY95 1%in 25ft  14in 18 psi 8.00 inHg ЗАХКЗ 
2RY96  2in 25ft 171Іп 18 psi 8.00 іп На ЗАХК4 
2RY97 2 ^in 2258  20in 13 psi 6.00 іп На ЗАХК5 
2RY98 зї 25ft 24in 9 psi 4.00inHg ЗАХК6 
2RY99 3%in 25ft 3.0in 6 psi 3.00 in Hg ЗАХКТ 
2TA10  4in 25ft 31 6 psi 3.00 іп Hg ЗАХК8 
Vac-U-Flex EHL White PVC Not Reinforced - Continental 
1іп  100ft — 37 psi 29.00 іп Hg  4XR62 
3AYR1 White PVC Helix - Continental 
3AYU2 1 іп 100ft — 37 psi 29.00 іп Hg — 1ZLJ3 
3AYR3 White PVC Not Reinforced - Continental 
3AYUA 1 іп 100ft — 34 psi 29.00 іп На  4XR63 
3AYRA  2in  100ft — 30 psi 29.00 іп На 4XR64 
3AYUS White PVC Helix - Continental 
3AYR6  3in 100ft — ЕШ psi 29.00inHg 171,4 
3AYU7  4in  100ft — 15.00іп На 17105 
ЗАҮНВ 2РҮ Econo-Max Vinyl - Blue - A ech Duravent 
3AYUS For Air Applications. 
3AYT — 3in ӘН 27іп 23 рві 27.00 іп На 19RT26 
3AYV2 4in 258 34in 18 psi 25.00 inHg 19RT27 
3AYT2 бі 25ft  39in 14 psi 18.00 іп Hg T9RT28 
3AYT3 бі  25ft  45in 14 psi 14.00in Hg 19RT29 
3AYV4 —Dura-Flex 8025 PVC - Blue - Hi-Tech Duravent 
3AYTA For Air Applications 
3AYV5  3in bít 27іп 24 psi 22.00inHg 3WB34 
ЗАҮТ5 4in 258 36іп 11 psi 17.00 in Hg 3WB32 
3AYV6  5in 25ft 45 10 psi 14.00 іп Hg 3WB33 
SAYT6 бі 25ft біп 8 psi 10.00 in Hg 3WB35 
3AYV7  8in  25ft Тіп 7 psi 6.00in Но 3WB36 
CVD-AP Clear/Black PVC Helix - Hi-Tech Duravent 
For Dust Applications 
3AYM 4in 25П 4in 16 psi 14.00 inHg  3AXJ1 
3AYA2  4in  50ft 4in 16 psi 14.00 іп Hg  3AXJ6 
ЗАҮАЗ  5in 251  43in 15 psi 12.00 in Hg 3AXJ2 
3AYM бі 218 58in 12 psi 11.00 іп Hg 3AXJ3 
ЗАҮА5 Ті  25ft 6 in 11 psi 6.00inHg 3AXJ4 
3AYAG  8in 25 7.8 in 10 psi 6.00inHg — 3AXJ5 
TDHS PVC Laminated Polyester - Black 
3AYC8 and Orange - Hi-Tech Duravent 
3AYD9 For Exhaust Applications 
3AYC9  3in 25 1.5 in 28 psi 24.00inHg 2ТА53 
ЗАҮЕ1 — 4in 25 2.0 in 24 psi 18.00in Ни 2TA54 
3AYD1 5іп 25 2.5 in 20 psi 16.00 inHg 2ТА55 
ЗАҮЕ2 біп 25 3.0 in 18 psi 17.00in Hg 2ТА56 
3AYD2  8in 25 4.0 іп 12 psi 8.00in Hg 2ТА57 
3AYE3  10in 25 5.0 in 8 psi 5.50inHg 2ТА58 
3AYD3  12in 25 6in 6 psi 3.00inHg 2ТА59 
3AYEA — 2PN Neoprene Coated Polyester - Black - Hi-Tech Duravent 
3AYD4 For Dust Applications 
SAYES {Hin 221 1.3іп 41 psi 29.00 іп На 3WB12 
3AYD6  2in 258 148іп 33 psi 28.00 іп Hg 3WB13 
3AYD7 2%in 25fí  23in 27 psi 28.00inHg 3WB14 
3AYEB  3in 25Н  27in 23 psi 27.00inHg 3WB15 
3AYD8  4in 250 3.4in 18 psi 25.00inHg 3WB16 
ЗАҮЕ9  5in 25Н 39in 14 psi 18.00in На 3WB17 
бі 25ft  45in 14 psi 14.00 in На 3WB18 
2RV79  8in 251ít 55іп 11 psi 11.00 in На 3WB19 
28/81  10in 250 6.8іп 10 psi 5.00 in Hg  3WB20 
2RV83 12іп 251ít  94in 8 psi 3.00in Hg 3WB21 
28/85 333 Clear Wall with Opaque Plastic Helix - Hi-Tech Duravent 
2RV87 For Dust Applications 
2RV89 2%in 25ft  53in 23 psi 24.00inHg —3AYF2 
3in 25ft 67іп 18 psi 18.00 іп Hg ЗАҮҒЗ 
3%in 25ft 8 in 12 psi 12.00 іп Hg ЗАҮҒ4 
4і 258 8.3іп 12 psi 12.00 inHg ЗАҮҒ5 
ci 
7 pu N 
°F 
, 
= 
2TA48 
Outside Item 
Dia. For Use With No. 
Ducting Hose Connector 
304 Stainless Steel 
4in 4 in Ducting Hose 2TA34 
5in 5 in Ducting Hose 2TA35 
6in 6 in Ducting Hose 2TA36 
8in 8 in Ducting Hose 2TA37 
10 in 10 in Ducting Hose 2TA38 
12in 12 in Ducting Hose 2TA39 
inside Item 
For Use With No. 
ps; Quick Release Clamp 
Galvanized Steel 
4in 4 in Ducting Hose 2ТА48 
біп 6 in Ducting Hose 2TA49 
8in 8 in Ducting Hose 2TA50 
10 in 10 in Ducting Hose 2TA51 
12in 12 in Ducting Hose 2ТА52 
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HOSES 
PVC Tubing 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


USASEALING 


SAINT-GOBAIN 


2 


PVC Tubing 


= Clear color 


PVC Tubing helps to resist abrasion, wear and corrosion, and can provide 
excellent flow rates in air, water and liquid transport lines. It is suitable for 
manufacturing, pumping and drainage systems. A tube support is recom- 
mended if used with push-to-connect fittings. PVC with Wire Helix Suction 
and Transfer Hoses feature spring spiral wire reinforcement to help prevent 
collapsing and kinking. They can also be used for static dissipation. The 
nonmarking, nontoxic, chemical-resistant hoses feature a smooth interior wall 
that helps prevent product buildup. Use for food and water dispensing, pure 
water systems, coolant lines, pneumatic systems, vacuum lines, and auto wash 
equipment. To see standards for a product, go to Grainger.com and search for 
the item number. 


Tube 
Inside Outside _ Wall Max. Bend Item 
Dia. Dia. Thickness — Pressure* Temp. Range Radius Brand No. 
PVC Reinforced Tubing 
50 ft L, Shore A: 65 
ж Ww Ив" 140 psi -40° to 140° F $8 Usa Sealing 742W84 
у" Эд" Ж 300 рві -40° to 140° F V Usa Sealing 742W86 
y T Жж 150 psi -40° to 140° F T" Џѕа Sealing 742W87 
T Ту" Жж 120 psi -40° to 140° F 1%" Џѕа Sealing 742W88 
PVC Tubing 
25 ft L, Shore A: 56 P 
ў" » V 20 psi -51° to 165°F 1% Tygon —22XJ09 
50 ft L, Shore A: 56 БЕ 
w H" Ye 53 psi -51° to 165°F Ww Tygon 22ХН67 
50 ft L, Shore A: 73 І р А 
17" Tw ўв" 20 psi @ 70°F 25° to 150°F 5 — 21704 
Ти" 19% Ye 30 psi @ 70°F 25° to 150°F TW = 4EGW6 
Ти" 13” yr 40 psi @ 70°F 25° to 150°F 2" — 4EGW7 
ША 17" Ye 20 psi @ 70°F 25° to 150°F 6 — 2LZD5 
ША 2" yr 35 psi @ 70°F 25° to 150°F 2%" — 4EGW8 
рд 2%" yr 20 psi @ 70°F 25° to 150°F 8 — 2LZD6 
100 ft L, Shore A: 62 
38.1-mm 49.3-mm 4.8-mm 55 psi @ 68°F -4° to 150°F 8" Kuriyama 29WK49 
100 ft L, Shore A: 73 
Ll VA Vie" 65 psi @ 70°F 25° to 150°F 37" — 4HL96 
Ve Ww Yao" 50 psi @ 70°F 25° to 150°F ЗД" = 4EGU4 
Ve yi Vie 55 psi @ 70°F 25° to 150°F T = 4EGU5 
Ve 38 Е 60 psi @ 70°F 25° to 150°F Ти" = 4EGU6 
yw 38 Vie 55 psi @ 70°F 25° to 150°F 2 = 4HL97 
yw Ив. E 58 psi @ 70°F 25° to 150°F 1%" = 4EGU7 
y у" ж 60 psi @ 70°F 25° to 150°F А = 4EGU8 
Ae" Ae" Vie 50 psi @ 70°F 25° to 150°F VA = 1PBK3 
As" Ww ys 55 psi @ 70°F 25° to 150°F 3" = 4EGUS 
y Ww Vie 45 psi @ 70°F 25° to 150°F 27" = 4HL98 
y Ae E 50 psi @ 70°F 25° to 150°F 37" = 4EGV2 
y Ув" Ув" 55 psi @ 70°F 25° to 150°F 4" = 4EGV3 
As" Ae Vie 35 psi @ 70°F 25° to 150°F 4" — 4EGV4 
Vl Ув" Vie 30 psi @ 70°F 25° to 150°F 3 — 4HL99 
w Ve" E 40 psi @ 70°F 25° to 150°F Еу = 4EGV5 
V ЕДІ Жж 45 psi @ 70°F 25° to 150°F ЕШ = 4EGV6 
HW W Vie 35 psi @ 70°F 25° to 150°F 4" = 4HM01 
y» We" E 35 psi @ 70°F 25° to 150°F 6" = 4EGV7 
yy Жж Ув" 40 psi @ 70°F 25° to 150°F VA = 4EGV8 
y» T Ж 35 psi @ 70°F 25° to 150°F 5. = 4HM02 
EZ 17" E 40 psi @ 70°F 25° to 150°F VA = 4EGV9 
Жж TH Ж 30 psi @ 70°F 25° to 150°F 1 = 4EGW2 
Жж и" Ae" 35 psi @ 70°F 25° to 150°F W = 4EGW3 
7 TH Ж 25 psi @ 70°F 25° to 150°F Ww = 1PBK4 
1" 1% Ae" 30 psi @ 70°F 25° to 150°F 1W = 4EGW4 
T T V 20 psi @ 70°F 25° to 150°F Ww = 1РВК5 
PVC with Wire Helix Suction and Transfer Hose 
25 ft L, Shore A: 73 
yr VA ў" 210 psi@ 70°F 20° їо 150°F T E. James 4CHR2 
y У" ў" 180psi 9 70°F 20° їо 150°F iW Е. James 4CHR3 
y Tg Yo" 150 рв1(27009 20910 150°Е z E. James 4CHR4 
9% T Ae  100psi@70F 20° їо 150°F 270" E James 4CHR5 
y" TW Ae 100 psi@70°F 20910 150°F 3 E. James 4CHR6 
T TW. Ye 85 psi @ 70°F 20° to 150°F 4 Е. James 4CHR7 
Ту" 132" И" 85 psi @ 70°F 20° to 150°F 5 E. James 4CHR8 
Tw 2" И" 85 psi @ 70°F 20° to 150°F 6 E. James 4CHR9 
2" 2” И" 70 psi @ 70°F 20° to 150°F 8 Е. James 4CHT1 
2 234" И" 50 psi @ 70*F 20° to 150°F 9 E. James 4CHT2 
2%" 3" И" 50 psi @ 70°F 20° to 150°F 10 E. James 4CHT3 
3 3” ya" 50 psi @ 70°F 20° to 150°F 12" E. James 4CHT4 


* Working pressure decreases as temperature increases. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


SAINT-GOBAIN 


Tygon S3 B-44-3 and 
Tygon S3 B-44-4X Tubing 


= Temp. range: -32° to 165?F = Clear color 
= Hardness: Shore A66 = 50-ft. length 
Tubing is taste-free, odor-free, nontoxic, and contains no BPA or phthalates. 
Compliant to FDA CFR Part 175.300, NSF-51, and 3-A sanitary standards. 


Beverage (B-44-3)—Flexible tubing has excellent nonwetting properties for 
complete drainage and simple flush cleaning. 


B-44-3 
2LPR5 


Food, Milk, and Dairy (B-44-4X)—Smooth, nonporous bore helps minimize 
bacterial growth. Resists harsh cleaners and commonly used sanitizers. 


Beverage B-44-3 Food, Milk and Dairy B-44-4X 


Tube Tube 
Inside Outside _ Wall Max. Bend Item Max. Bend Item 
Dia. Dia. Thickness Pressure Radius No. Pressure Radius No. 
Ye w Yi" 70 psi у" 2LPR5 60 psi y 2LPX1 
Ув" He" Ув" 108 psi y 2LPR6 — — — 
3 982" Yi" 47 psi T 2LPR7 43 psi ША 2LPX3 
Ж He" Vio" 45 psi Ти" 2LPR9 34 psi 1% 21РХ4 
Ж yr Ув" 62 psi ША 2LPT1 60 psi 2" 21РХ5 
2" Re V 31 psi 1% 21РТ2 28 psi 2W 2LPX6 
yy Yo" Ve" 52 psi 2" 2LPT3 50 psi 3 2LPX7 
Ye ў" V 34 psi 27" 2LPT4 25 psi Lu 2LPX8 
Ye ye Ve" 45 psi 3 21РТ5 43 psi iki 2LPX9 
He yg yn" 62 psi 4 2LPT6 — — — 
V Ae" V 28 psi W 2LPT8 — — — 
үлі yg Ув" 36 psi Ww 21РТ9 34 psi ТУ" 2LPY1 
V JA %” 49 рві T 2LPU1 47 psi 2" 2LPY2 
V y V 62 psi y 2LPU2 60 psi 270" 21РҮЗ 
Уе" As Ув" 30 psi Ти" 2LPU3 28 psi 3 21РҮ4 
Уе" y %” 41 рві TH 2LPU4 40 psi 5 2LPY5 
Уе" ye V 52 psi 1% 2LPU5 -- — — 
38 y Ve" 26 psi 2" 2LPU6 25 psi 6 2LPY7 
38 ye yg" 36 psi 2W" 2LPU7 34 psi 1%" 2LPY8 
38 w Ww 45 psi 3 2LPU8 44 psi 2W 2LPY9 
As" Ve" yy 39 psi 4 2LPU9 — — — 
V yy Ув" 20 psi val 2LPV1 19 psi y 2LPZ1 
V Пв" y" 28 psi Ww 2LPV2 27 psi 3” 21Р72 
V yr y 36 psi yw 2LPV3 34 psi 2 21Р73 
y Te" yp — — — 40 psi 2%" 2LPZ4 
%' Tg. Fo" — — — 23 psi Ей 2LPZ5 
9% Ж y 30 psi T 2LPV4 29 psi T 2LPZ6 
9% Tg Ho" — — — 35 psi 5 2LPZ7 
y T ў" 26 psi pA 2LPV6 25 psi ЗИ" 2LPZ8 
yv Tue 9%” = = — 30 psi 2% 21Р79 
E TW yr — — — 43 psi 2" 2LRA2 
Жж TW. ў" 23 psi ти" 2LPV7 — — — 
Ж TW. V — — — 22 psi ay" 2LRA3 
T Ти" y 20 psi ША 2LPV8 20 psi 5W 2LRA4 
T 1% He" 28 psi 1% 2LPV9 27 psi ЕЛІ 2LRAG 
T Tw y 36 psi 21 2LPW1 34 psi 3 2LRA7 
17" 1% w — — — 18 psi Al 2LRA8 
Ти" Ту" y 17 psi 2%" 2LPW2 — — — 
ти" 196" Ув" 24 psi 3 2LPW3 | 23psi БУ" 21ВА9 
ти" TH ў" 30 psi Lu 2LPW4 = = = 
TH TAE Ув" 20 psi Ww 2LPW5 — — — 
TH т y 26 psi Ww 2LPW6 | 25psi БИЗ 2LRC1 
1% AZ ў" 23 psi Ww 2LPW7 — — — 


USASEALING 


PVC Food Tubing 


= Temp. range: -50? to 150°F 

» Hardness: Shore A65 

Polyvinyl chloride (PVC) tubing helps to resist abrasion, 
wear, and corrosion, and can provide excellent flow 
rates in beverage production and food industry appli- 


cations, especially with products with high fat content. SSYMS1 
Inside Outside — Wall Max. Tube Bend Item 
Dia. Dia. Thickness Pressure Radius Std. No. 
10 ftL j 
1" 1% He 120 psi T% FDA, NSF 51 55YK83 
Ту" 2* Ww 15 psi Ту" ЗА 20-27, FDA, NSF 51 55ҮМ51 
25 ftL 
916" Ae ж 20 psi 98 3A 20-27, FDA, NSF 51 55YM39 
Ту" 2" Ww 15 psi 1w FDA, NSF 51 55YK20 
1%" 2° yi" 140 psi ТУ” FDA, NSF 51 55YK78 
100 ftL я 4 
yw He" ж 20 psi yg 3A 20-27, FDA, NSF 51 55YM21 
Ув" Эв" Ww 20 psi yg FDA, NSF 51 55YK09 
yr 1" Ув" 70 рѕі Эд" ЗА 20-27, FDA, NSF 51 55YN40 
y 1^ Ww 70 psi yx FDA, NSF 51 55YL15 
1" 1% E 120 psi ти" 3A 20-27, FDA, NSF 51 55ҮМ90 
1" 1% E 120 psi T FDA, NSF 51 55YK67 
1%" 2" Ww 15 psi ТЖ ЗА 20-27, FDA, NSF 51 55ҮМ24 
Tw 2 yr 140 psi Tw FDA, NSF 51 55YK68 
2" 2 И" 55 psi TAS FDA, NSF 51 55YL18 
2" 2” үлі 100 psi 2" FDA, NSF 51 55YK69 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HOSES 
1-800-GRAINGER (472-4643) PVC, Lab & Fuel/Lubricant Tubing 


PVC with Wire Helix and Yarn PVC with Wire Helix Reinforced—Spiral wire reinforcement prevents kinking 
Reinforced—For vacuum and/ and collapsing; maintains full vacuum ratings. 


PVC Reinforced or higher-pressure applications. 1» Temp. range: 25? to 150?F 
and Braided Tubing Steel wire dissipates static; yarn 


reinforcement allows higher 


и и A73 working pressure. с o VARII 4HMO05 
z à 
ence { = Temp. range: 15° to 150°F d 
To see standards for a product, go to Tube | 5011 |100ftL Tube | 5011 |100ftL 
Grainger.com and search for the item Inside Outside Wall Bend | Item Item Inside Outside Ма! Bend | ltem Item 
number. Dia. Dia. ThicknessMax. Pressure* Radius} No. No. Dia. Dia. ThicknessMax. Pressure* Radius| No. No. 
| PIG ига mi "100 psi@ 70°F 6 |2LZD8 РЕ with yie неи экее Шш АЕбВЗ 
A ET А i al ле" Л psi i — A 42 6 рві - 
PVC Reinforced—Braided, flexible tubing 49mm 16 mm 25mm 225 psi@ 70°F 277 | — | 2LZET Xy Xe A 225 рві @ ТОЕ 2% | — |4EGRÁ 
is designed for use in potable water transfer 12 тт 18mm 3mm 200psiQ70F 3" = 2LZE8 T - 12% т 225 psi @ 70°F 3% -- |4EGR5 
lines, air and water lines, and dairy process- 12m 26mm 35mm ТІНІ ЫН 4 wu 4 19 psi ӨТТІ Же ПЕВНЕ | — 
ing. It helps to resist abrasion, wear and отт dom 25 тт 250 psi @ 70°F ip — 2255 pve thi - та x 5.0 70°F 7 |4EGRB | — 
n mm mm mm psi = wi ire Helix Reinforce ing 
corrosion. PVC with Spiraled Folyester Yarn Braided Tubing үлі Tyr Ys 150 psi @ Toe | Nd — 1PBL2 
m ый D акш Ж эишш Lu. 
Ae" Ap" 32° psi A — A Д" 9 psi i = 
PWC with Spiraled. Polyester Yarn Pn Ve eT ОУ — aM  —1 158 #7 aT И — — TPBLS 
Braided —Designed for use in potable %  s/ 2000р @ ТОРЕ 1W | — | 1PBKB. 1%" 19 ye 70р51@70°Е 5 | 2LZE1 j — 
water transfer lines, air and water lines, and % un T 150 psi 2 tia 3 - анм06 1 у 1 5 an 50 psi © m ч 2762 | = 
A H 64 8 = 8 16 == 
dairy processing. 1W 4% — *w 125 psi@ 70°F 177 | —  |1PBK9 "Working pressure decreases as temperature increases. 
= Temp. range: 25? to 150°F 1%" 196 780" 100 psi@ 70°F_ 197 | —  |1PBL1 f UV-resistant. 
(Containers not included) 
SAINT-GOBAIN 
Tygon S3 L b t d SAINT-GOBAIN 
E-3603 Lab ашгачгу ан Tygon 
Tubing Chemical-Resistant 
poe g and Lubricant 
-51° to 165°F » Clear color 
" ОШ, Shore A56 FDA Approved; meets CFR 21 175.300. Tubing 
в Clear color ; А ; 
Features excellent chemical resistance and smooth, Laboratory—Highly flexible, high-strength = Max. temp.: 165°F = Yellow color 
eature спетса тез! tubing is an excellent alternative to latex andis | = Hardness: Shore А57 = 50-ft. length 
polished inner wall construction to ease cleaning 9 
Less permeable than rubber tubing and contalns- more cost-effective than silicone. Can be used | Handles most fuels and industrial lubricants; resists 
: қ і istaltic pumping applications. Withstands hardeni d lli d by hyd bon-based 
no BPA or phthalates. For use with desiccators. репе Күй ardening and swelling caused by nydrocarbon-base 
қ ` pog de j autoclaving and repeated gamma sterilization. fluids. Tubing is highly flexible and easy to install. 
u ubing is highly flexible y 10 
incubators, and as gas and drain lines in general Ideal for medical devices and laboratory fluid Insid Wall M It 
icati nside a ax. em 
laboratory, beverage, and food applications. EU Food systems, as well as paint, pigment, and soap Dia. Outside Dia. Thickness Pressure No. 
Contact regulation. Meets FDA, Class IV, and NSF 51. | м spen sii g : fe in E in а in m psi ТЕКТІ 
iti j j i " 32 In ^6 In 2 Inr psi 
Additional sizes available on Grainger.com. = Temp. range: -65° to 140°F йт Xin Yin 50 psi 12X202 
Inside Outside Ма! Max. Tube Нет à Vie in “Ag in Ye in 35 psi 12X203 
Dia. Dia. Thickness Pressure* Length Мо. = Hardness: Shore A55 Yin 36 in Vie in 30 psi 12X204 
Standard = 50-ft. length Ўв in Ag in Vie in 25 psi 12X205 
Vei Yom Уюп 69 psi 50ft 22XH28 Ain EST Тај 2 psi m 
Ye in ¥% in Yao in 36 psi 500 22ХН29 ical- i — i i ІП в in В in psi 
im E Tin SORS lap Chemical Resistant Excellent for peristaltic sin Fein yin {S psi 15008 
іп т Vin 47 psi 50 ft 22XH33 | pumping applications and works well with y in in Ven 15 psi 12x209 
i Xin fein 36psi 1008 22XH34 rbed fittings, even with repeated use. Can be ДШ ДШ a in psi 
^in Yin ein 45 psi 10 ft 22ХН73 2 ігуегі 98, terili fis transferri Hin Ain Yin 25 psi 12X211 
Әсіп %e in Vie in 30 psi 50ft 22XH36 au 0С aved or gas steri ized. ror ransterring, 3A in Tin % in 20 psi 12X212 
E in Йа in 30 psi 1001 LX draining, and pumping chemicals, food prod- S 22... 
а veis йо — "10s 22XH74 | ісі, and corrosive materials such as bleach. РЕЯ 
йїп ei 36 psi 50ft 22XH39 | а Temp. range: -65° to 160°F 
іп Vein 20psi 1008 22ХН40 f 3 
ип in ein 25psi 108 22ХҢ75 | = Hardness: Shore AGO SAINT-GOBAIN 
тйк їр S | 100- length Versilon 
21n ЕШ psi 
34 in % іп 582 in 36 psi 50ft 22ХН42 Inside Outside Wall Max. Item = 
Y» in Vie in 20 psi 100 22ХН77 Dia. Dia. Thickness Pressure* No. 2001 Tubing 
% in Ain Жіп 47 рві 50ft 22ХН68 Laboratory 3 5 5 
Ain A in 30 psi 108 ZH zm a in he in Hs psi АШ = Temp. range: -108° to 135?F = 50-ft. length 
In 16 In psi ^6 In ^6 In ^6 In psi 5 
win sin ein 15psi 1008 22XH45 %in Yin sin 20 psi 4VUR2_ | = Hardness: Shore A69 = Clear color 
ein Tem рі 500 22Х546 in Яп Wn 10 psi AVURT - | Plasticizer- and oil-free with low compression set 
еп Jii Xin 14р  50ft 22ХН47 іп 7 in Yain 20psi  4VUR9 | properties of thermoset rubber, but won't dry out and 
yr e m psi EUER N a 1 25psi — AVUT2 | crack Longer service life with fewer tubing changes 
| iin %in 18 psi 10ft 22XH79 іп Yain Vis in 62psi —4VUU8 | and reduced downtime. Superior flex life with peristaltic 
^^ ERR BR EN | т т п Qe Шр | pumps deal for soap and detergent dispensing, water 
Жіп ihin Ип 13psi 50! 22ХН54 Vain Asin Y in 49psi —4WUV5 | purification, food contact, and chemical transfer applica- 
In ТА Ит So 101 ЖН Уп en Sein бы дүш | 1075. Meets FDA standards for food contact. 
їйїп 1%in віп 14 psi 50ft 22ХН58 3 in Fin Vain 45psi — AVUW2 Inside | Outside Wall Max. Item 
iin Tin ein 16 psi 50ft 22XH56 vein ye in Vie in 20psi — 4VUW4 Dia. Dia. Thickness Pressure No. 
їйїп Yin 20 psi 50ft 22ХН57 Ye in M in Ye in 36psi — 4VUWS Vie in Ўв іп Yis in 45 psi @ 73 °F 2DBZ2 
M Yin 2in Vain 14 psi 50 ft 22ХН62 % in % in ye in 30 psi 4VUW6 4 in ы in ув in 20 psi 2 73 li 20874 
etric ^A in lin Ye in 26 psi 4VUW7 ^e in ^e in ^e in psi ii 
2mm 4mm imm 2.5 psi 49 22ХН86 Th 1 іп Ys in 20 psi 4VUW8 Vain Hin Vie in 17 psi @ 73 °F 2DBZ8 
3mm 5mm 1mm 1.7 psi 49ft 22ХН87 Tin 1%in Ye in 28psi — 4VUW9 Ўв in s in Yis in 14 psi @ 73 ^F 2DCA1 
4mm 6mm imm 14 psi 49ft 22ХН88 Tin Tin Vain 36 psi 4VUX1 ¥% in win is in 12 psi @ 73°F 2DCA3 
5mm 8mm 15mm 1.6рві 49ft 22ХН89 1 іп 156 in Ye in 24psi — 4VUX2 Yo in M in Жіп 16 psi @ 73 °F 20СА5 
6 mm 9mm 1.5mm 14 psi 49ft 22ХН90 1 Фіп 2 in 5 in 26 psi AVUX3 A in Tn Е in B psi с Ic i ҰАТ 
8mm 12mm 2mm 25psiat73'F 490 22XH91 2 in 2 Vo in Ya in 20 psi 4VUX4 A in in біп psi Ы 
* Working pressure decreases as temperature increases. * Working pressure decreases as temperature increases. iin 156 in te in 13 psi @ 73 °F 2DCB2 
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HOSES Scan. Order. Done. ЕЗГІ 


Polyurethane & Polyethylene Tubing Details on page A1. 
Inside Outside Wall Max. Item Inside Outside _ Wall Max. Item 
Dia. Dia. Thickness Pressure* Temp. Range Tube Color No. Dia. Dia. Thickness Pressure* Temp. Range Tube Color No. 
Standard Polyurethane Tubing 10mm 1.75 тт  150psi -68° їо 140 ^F Black 1PBT2 
100 ft L 65 10mm 1.75 тт  150psi -68° to 140 °F Red 1CTH6 
582" Yao" 200 psi -68^to 140 °F Black 1PBL9 mm 10mm 1.75 mm  150psi -68?to 140 °F Translucent Blue 1PBTÍ 
Yo" v V 200 psi -68° to 140 ^F Red 1CTF8 {0mm 1./5mm  150psi -68^to 140 °F Yellow 1CTH5 
582" V 200 psi -68"to 140 °F Translucent Blue 4HL95 12mm 2mm 150рві -68° to 140 °F Black 1PBT6 
Ww Yea" 180psi -68° to 160 °F Black 1PBNi g mm 12mm 2mm 150 psi_-68° to 140 °F Red 1CTH8 
Shp" yr Yea" 180 psi -68^to 140 °F Red 1CTF9 12mm 2mm 150 psi -68?to 140 ^F Translucent Blue 1PBT4 
d Ww Yea" 180 psi _-68° to 140 °F Translucent Blue 4HL92 12mm 2mm 150 psi -68%10 140 °F Yellow 1CTH7 
SPENT yr Yea" 180psi -68° to 140 ^F Yellow 10765 2501 
a Ve 150psi -68° to 140 °F Black iPBN2 25 4mm 075mm  200psi -68 to 140 °F Black 1PBU1 
y" yy Ув" 150 psi -68^to 140 ^F Red 1CTG1 mm 4mm 075mm  200psi -68^to140^F Translucent Blue TPBT8 
à ж Vie 150psi -68^to 140^F Translucent Blue 4HL94 дт 6mm 1mm 180 psi _ -68° to 140 °F Black 1PBUS 
Standard, 3; Vie" 150 psi_-68°to 140 ^F _ Yellow 1CTGG 6mm imm 180 р5: -68°to140°F Translucent Blue TPBUS 
M Ww Yr 150psi -68?to 140 °F Black 1PBN3 су 8mm 15mm 175рві -68%10140Ғ Black 1PBUS 
Metric and mue XE et doüpsi -68" io 140°F — Вей 10762 8mm 15mm 175 psi_-68° to 140 °F Translucent Blue 1PBU7 
үлі Yo" 150 psi -68° їо 140 °F Translucent Blue 4Н191 65 10mm 1.75 mm  150psi -68° їо 140 ^F Black 1PBV4 
Extruded y Yo 150psi -68° to 140 °F Yellow 1CTG7 mm 10mm 175mm 150 рѕї -68° to 140 °F Translucent Blue 1PBV2 
250 ftL В тт 2mm 2mm 150рві -68"t0140^F Black 1PBV8 
Y» Ya" Ya" 200 psi -68° to 140 °F Black 1PBP6 12mm 2mm 150 psi -68° їо 140 °F Translucent Blue 1PBV6 
Polyurethane sw E Yet" 180 psi_-68° 10 140°F — — Black 1PBP8 “Extruded Polyurethane Tubing 
= Ww Эба" 180 psi -68° їо 140 ^F Translucent Blue 1РВМ7 SOftL 
Tubing ж Ve 150psi -68° 10 140 ^F Black 1PBR1 — 90 У" Y 200psi -68°to 140^F LightBlue | 2LZF2 
y Ж Vie" 150psi -40° to 160 ^F Red 5MPV1 ww Yea" 180psi -68° to 140 °F reen 21269 
е шае shore и жити ши ы жи жи тшшш 
a he" si -40*to ЫЯ 'ellow A бд" psi -68?to ok e 
A98, except 4HL91 Y ye 180 psi 68° to 140 °F Black 1PBR2 ys Ve" 150 psi_-68°to 140°F Green 2LZH1 
thru 4HL95 ум E EZ 150psi -40° to 160 ^F Red МРАЗ y W Ўв" 150 рві -68°to140°F LightBlue 2174 
; -— VA yr 150psi -68%10 140 °Е Translucent Blue 1PBP2 yp Ўв" 150 psi -68° to 140 ^F Red 217Ғ9 
Strong, flexible tubing is үйі Ўр" 150 psi -40%10 160 °F Yel ow 5MPV2 ж Ув 150 psi -68° to 140 ^F m 21765 
i Я 8mm 15mm _ 175 рѕі_-40°10 160 °F reen 5MPV7 Vài Yi" 150psi -68° to 140 ^F reen 2LZH2 
51010 times More Wear 5mm-gmm 15mm 175 Ба -40* to 160 ^F Yellow 5MPV8 2/6" o VE EZ 150 ba 68° to 140°F LightBlue 2LZF5 
апа abrasion-resistant than ~65 10mm 175mm 150рві -40^to 160 °F Green 5MPWO y ye" 150 psi_-68° to 140 °F Red 21261 
i mm 10mm 1.75mm  150psi -40° to 160 °F Yellow 5MPW1  100ftL 
rubber hose, and lighter ТЕШ aia ges Pe Yi — Yea  180psí -68° to 140°F Green 2LZH5 
ии mon E 075 200psi -68° 10 140 ^F Black 1PBR5 y ji n 180 P ED o 140 °F Green ДЕП 
ith j mm 0.75 mm psi -68%10 Ы ас бд" б" Бә” psi -68° to ki reen 
connect fittings with no 25 4mm 0.75 тт  200psi -68° їо 140 °F Red 101044 4mm 6mm 1mm 200 psi -68° їо 140 °F Green 2LZJ5 
tube support. Nonmarking; тт -4mm 0.75mm 200 psi -68^to 140 °F Translucent Blue TPBRS 5mm 8mm 15mm 175psi_-68°to 140 °F Green 2LZJ6 
i 4mm 0./5mm  200psi -68^to 140 °F Yellow 106768 65 қ " Е 
resist algae growth. For emm omm у ра Bar 20 *F атом {PBR тр 10mm 175mm 150рві -68° to 140 бгееп 2127 
air and water lines, robot- 4mm 9mm imm  180psi -68° to 140 °F Red 1СТН2 8mm i2mm 2mm 150psi_-68° to 140 °F Green 2178 
ics, carwash, and painting 6mm 1mm 180psi -68° їо 140 ^F Translucent Blue TPBR6 250Н1 
: 6mm imm 180 psi -68%10 140 °F Yellow 1CTH1 So" W Yea" 180 psi -68° to 140 °F Green 2LZJ1 
equipment. To see stan- 8mm 15mm  175psi -681o 140 °F Black TPBRS JC Ve _ ib0psi -68° to 140 °F Green 2172 
8mm 15mm 175рві -68 to 140 °F Red 1CTH4 Vu VE Yap" 150psi -68° to 140 °F reen 21713 
dards for a product, goto тт -5mm fmm 47 psi —68"10 140 *F Translucent Blue APERE Р 
Grainger.com and search 8mm 1.5mm  175psi -68?to 140 °F Yellow 1CTH3 
for the item number. * Working pressure decreases as temp. increases. 
Inside Outside Wall Max. Item Inside Outside Wall Max. Item 
Dia. Dia. Thickness Pressure Brand No. Dia. Dia. Thickness Pressure Brand No. 
Braided, Temp. Range: -100° to 175 °F Ув" V 28psi  Tygothane 2LRE7 
Braided 50 ft L, Shore A: 85 Ww 38 Ve" 42 psi ygothane 2LRE8 
2DCG3 1W 19 y 95 psi ygothane 2DCH1 Ae" Yaz" 58 psi ygothane 2LRE9 
ТУ" 2 VA 80 psi ygothane 2DCH2 y Vl 70 psi ygothane 2LRF1 
100 ft L, Shore A: 85 Ye 76" Ve" 36 psi ygothane 2LRF2 
V ж V 420psi  Tygothane 2DCG3 y Ўв" 34psi  Tygothane 2LRF3 
: И 5 d 275 psi  Tygothane CER ж ri Уш 45 рві ygothane 2LRF4 
А d £ У 98" VA 205 psi othane 2DCG5 Ув" Ve 54 psi othane 2LRF5 
USASEALING SAINT-GOBAIN Unbraided y y — V 498 psi Те ОШ йб w = A0psi Tygothane 2LRF 
B id d d U b id d 742U14 5%" Ui y 175psi Tygothane 20667 3 Ўв" 26 psi ygothane 2LRF7 
raided an nDraide Xr iV Vu 150рї Tygothane 2DCG8 1" "Ve 3&7 36 psi Tygothane 2LRF8 
= T 1% EZ 120psi  Tygothane 20669 W Vi 46 psi ygothane 2LRF9 
Polyurethane Tubing Braided, Temp. Range: -80* to 160 *F WO Ив" 24psi Tygothane 21861 
10 ft L, Shore A: 90 5" "ge 380" 32 psi ygothane 21862 
= Clear color V ж А 200 psi Иса Sealing 742027 Жж Ww 38 psi Tygo hane 2LRG3 
. m А | %' ТД Yr 200 psi Usa Sealing 742028 y" il Val 33 psi —Tygothane 2LRG5 
Designed to handle applications that require a tight bend ud L = x zn 200 psi Usa Sealing 742029 ПН Te u -80° to 150 °F 
n 1 A H P , »hore А: , nore A: 
radius. Remains flexible in subzero temperatures. Suitable for We y Ve 200 psi Usa Sealing 742U24 Ve" W" V 120psi Usa Sealing 742014 
fluid transfer in food and beverage, environmental, chemical » Va Yea" 200 рві Usa Sealing 742025 Ж VA Ve 120psi Usa Sealing 742015 
in; ; Гера - ; V Tyr Уба" 200 psi Usa Sealing 742026 Wo Nw Vie" 120 psi Usa Sealing 742016 
processing, industrial, peristaltic pump, and similar applica- 50 ft L, Shore A: 90 p 9 у-у} —190 bs 02 Sealing 742017 
tions. To see standards for a product, go to Grainger.com and A ena m 2 psi Usa Sealing 742021 251, Shore А: a Е [acs 
n 8 42 64 psi Usa Sealing 16 В ЕЙ psi Usa Sealing 
search for the item number. | RC = de 200psi Usa Sealing 742U23 Ж 5 ye 12004 (ва Sealing 742011 
i — i i i , Shore A: Д" в" дв" psi Usa Sealing 
Braided Tough braid reinforcements can handle higher V ж Ув" 200 psi Юва Sealing 742018 E y Ve" 120 psi Usa Sealing 742013 
working pressures and allow greater flexibility than many WE TAS Fear 200 psi Usa Sealing 742019 50 ЖҮ, Shore A: 90 
i i ina i ion- Ye Te Fa" 200psi Usa Sealing 742U20 — V — %' Vi 120psi Usa Sealing 742006 
other reinforced urethane tubings. Tubing г abrasion and Unhraided, Temp. Range: -100* lis 175 °F i V yr Ye 120 s Usa Sea ita 742U07 
tear-resistant and is ideal for abrasive and viscous slurry 100 ft L, Shore А: 82 WO y Vie 120psi Usa Sealing 742U08 
tansfer. We W Vax" 70psi Tygothane 2LRE1 Wo ow Vie 120 psi Usa Sealing 742009 
uu , , » Ae" Yao" 45 psi ygothane 2LRE2 100 ft L, Shore A: 90 
Unbraided—The material is chemical-, oil-, grease-, £ И Ув 74psi —Tygothane 2LRE3 Ye n yw 120psi Usa Sealing 742U02 
_ _ inn-reci: j VA Yao" 34 psi ygothane 2LRE4 Ya" VA Ye" 120 psi Usa Sealing 742003 
solvent-, tear-, and abrasion-resistant, with excellent wear Ye УТ йе 56psi — Tygothane -2LRES We Ww Te 120 psi Usa Sealing 742004 
properties. ж EZ 70 psi ygothane 2LRE6 38 VA Yer 120 psi Usa Sealing 742005 
> „ i Inside Outside Wall Max. Tube Bend Item 
Dia. Dia. Thickness — Pressure Tube Color Radius No. 
250 ft L 
И ж Vie 100 psi Black ЕН 217Р7 
H y V ўв" 70 psi Black 4" 2LZP8 
Flame-Retardant Polyethylene Tubing Sa — Ve a — 10 ps Black > 218 
982" VA Yea" 100 psi Black with Blue Stripe 2 2LZP5 
= Temp. range: -50° to 140°F yw a jer 100 рі ^ Black with Green Stripe 2" 2LZP4 
; я ap" VA Yea" 100 psi Black with Orange Stripe 2 2LZP3 
» Shore A: 93, Shore D: 45 р а fer — 100 psi Black with Re Stipe 9 — ZP? 
Е ing i i i ТҰ VA Уба" 100 psi Black with Violet Stripe 2 2LZP6 
Flame retardant tubing is engineered to help resist flames and prevent smoke ші, 2 i 100 S Brack with violet атре д ne 
in the event of a fire. To see standards for a product, go to Grainger.com and 500 ftL 
search for the item number. y" > Ve" 100 psi Black Ш 21208 
2618 GRAINGER. Find even MORE оп Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Polyethylene & Nylon Tubing 
Eldon Eldon 
Polyethylene Tubing Nylon Tubing 
High-density polyethylene tubing (HDPE) is High-strength nylon tubing is engineered to help provide long, leak-free service, 
chemical-resistant, and engineered to be while requiring little maintenance. It resists chemicals, humidity, and abra- 
harder and less flexible than LDPE, with sion. Use in industrial applications such as packaging, conveyors, automation 
better physical and chemical properties. machines, and robotics. To see standards for a product, go to Grainger.com and 
Withstands sterilization by boiling. Use for air, search for the item number. 
water, or chemical transfer. To see standards Inside Outside Ма! Max. Tube Item \ 
for a product, go to Grainger.com and search Dia. Dia. Thickness Pressure Color Brand Мо. 
for the item number. gnore D: 60, Temp. Range: -4 °F to 175 °F і 
Inside Outside Wall Max. Tube Bend Item Әйіп іп Wain 267 psi @ 68 °F Natural = 2VDL5 ' 
Dia. Dia. Thickness Pressure Tube Color Radius Brand No. Tha in Yoin Үшіп  333psi9 68^F Black — 2/ҮПК8 
Shore A: 86, Temp. Range: -40° to 170 °F Ye in Yin  333psiQ 68 °Е Natura — 2VDL6 
100 ft L Wain Yain 400psi@ 68°F Black — NDA 
Vr Жж 142" 110 psi Clear Blue 58" E.James — 1LLN1 tV in Wain Үсіп  400psiQ 68^F Blue — 2ҮрТ6 2 
Yaz" 357 Var" 86 psi Сіеаг Blue Ve" E. James 1LLN2 Pl Yin Уз in 400 psi @ 68 °F Natura = 2VDL8 
y Ye 150 psi Black Ww E.James | 1PCU5 JA in Yin 400 psi@68°F ^ Red — . 20003 Natural 
ж V Ye" 150psi Clear Blue үлі E. James 1LLN3 1964 in sin Yasin 333 psi@ 68 °F Black = 21012 2VDL5 
yr Ўв" 150 psi Natural үйі E.James | 1PCR3 Yin ain 333 psi@ 68°F Natura — DLI 
p V Vos 150 psi Natural Ww E. James 1PCR4 36 in Yoin 333 psi@ 68°F Black = 2VDL3 
yr Ye 150 psi Black VA Е. James — 1PCU4 іп віп Yin _ 333 psi @ 68 °Е Natura — . 2UDNi 
yw Vie 96 psi Black Ve E. James 1PCUG ¥ in % іп 333 psi 9 68°F Blue — 2VDT8 
Ve" Ae Ve 96 psi Clear Blue үйі E. James 111М4 34 in Yin Yin 267 psi @ 68°F Black = 2VDL4 
ye Vie" 96 psi Natural Ww E. James 1PCR5 5 V in Yein 267 psi @ 68°F Natural = 2VDN2 
ув" Ив" 73 рѕі Black 1" Е. Јатеѕ 1PCU7 100 ft 
V ж в" 73 psi Clear Blue T E.James  1LLN5 342 in Жіп Yin 267 psi@68°F Black — . 2NDP1 
ye Ve 73 psi Natural a E.James 1PCR6 Win Yuin 267 psi @ 68 °F Natura — 2VDN3 
9T V Ke’ 66 psi — Clear Blue 17" Е. James 111М7 Tha in Yoin Үшіп 333 psi@ 68°F Black -- 2/ПР2 
TAs" Ив 66 psi Natural 17" Е. James  1РСВ7 Yin Үсіп  333psi @ 68 °F Natura — . 2VDNA 
y Ve 53psi Clear Blue 194" Е. James 1..8 Hain in Үсіп  267psiQ 68 °Е Natura — . 2VDN5 
ж y Ye 53 psi Natural Ty" Е. James | 1РСН8 Yin Үзіп 400 psi@ 68°F Black — DP Black 
% Vie 48 psi Clear Blue Н Е. James 111М9 TA in Ye in 400 psi © 68 °F Green — 210Х6 2VDK8 
VA 5%' Ув" 18 ps к 27р Е. James 1PCU9 1% 4 in -2 in Үсіп 400 psi@ 68°F Natural —  — 2VDN6 
T 1" в" atura 8 E. James 1PCUS ШЕЛІГІ Үйіп 400 psi @ 68°F Бей -- . 2UDW9 
Shore A: 93, Shore D: 45, Temp. — ue to 140 °F Yuin Yin 400 psi@68°F Yellow — 2VDY3 
100 ft L JA in imm 400 psi@68°F Blue — . 2UDWS 
ys yr Ye 456 psi Natural 2%" — 2172Т1 "Win sin Yasin  333psi@ 68 °Е Natura — . 2VDN7 
Jaz" y Yea 150 psi Green 2- — 2LZK6 Yin Yasin 333 psi @ 68^F Black — . 2WDP6 
Ты" y Yea" 260 psi Natural 20%" — 2LZT2 ріп “іп іп 333 рѕі @ 68 ^F Natural — . 21008 
Зв" Ae" Ye 340 psi Natural 3%" = 2LZT3 36 in win 333 psi@ 68°F — Blue — . 2UDWS5 
у yy Ув" 150 psi Green 3 — 2LZK7 Hin Yin Vein 267 psi@ 68°F Black Е 
38 Ye 272 psi Natural 3%" — 21774 Yin Vein 267 psi @ 68 °F Natura — . 2VDN9 
He" Ae Ye 228 psi Natura 436" — 21775 4mm mMM Yin 400 psi @ 68°F Black — DYS 
ж y Ve 125 psi Green 4 — 2LZK8 6mm Yin  400psiQ 68°F Natura — 2VDZ4 
y Ye 194 psi Natural 5 = 217Т6 8mm 10mm Үгіп 200 psi@68 °F Natura — 2/76 Red 
V ys в" 151 psi Natural би" = 2LZT7 250 ft 2VDU3 
1%; ЕЛІ Yea" 152 psi Natural TW — 2LZT8 Ua in Jin Үйіп 400 psi@68°F Black — 2VDR9 
yg y Ke 123 psi Natural TW = 2LZT9 JA in Yin 400 psi @ 68 °F Natural = 2VDR2 
m 78 Vie 105 psi Natural 831" = 2LZU1 Фіп іп % іп 333 psi @ 68 ^F Natura — 2VDR4 
T Vl 195 psi Natural 10" = 2LZU2 Shore D: 60, Temp. Range: -40 °F to 200 °F 
Hie" 1 EZ 140 psi Natural 10" — 2LZU3 100 ft 
Жж 1 Vie 90 psi Natural 10" = 2LZU4 Wain Asin Yasin 333 psi@68°F Black = 2\DP5 
T TW Ж 152 psi Natural 127" — 21205 Shore D: 60 +/-3, Temp. Range: -40 °F to 200 °F 
TW 10" Ж 124 psi Natural T5" = 2LZU6 50 ft 
10" 194" Ув" 105 psi Natural 177 = 2LZU7 ain in Үсіп 333 psi@68°F Blue — 2VDT5 
1%" 2: Ve 91 psi Natural 20" — 2LZU8 Hain Asin Yin 267 psi @ 68°F Natural -- 2VDL7 
Z 27" Жж 80 рві Natural 22 — 2LZU9 Tin Vain Yein 400 psi@68°F Yellow — —  2VDV6 
500 ftL 1564 in ein іп 333 psi@ 68°F Blue — _ 21077 
y Ye 125 psi Blue 4 — 5MPT4 ki Yin Yasin 333 psi@68°F Вей — 2/04 Blue 
y Ye 125 psi Green 2W' — БМРТ5 Әрі  Ysin іп  333psi 9 68 °Е Green — 2ҮП/2 
ж VA Ме 125psi Green 1 - 21713 100 ft 2VDT5 
2 y Ye 125 psi Natural T — 2LZK2 Yin Yin  Y&in  333psi € 68^F Red — 2/ПХ2 
y V 125 psi Red 4 — 5MPT2 Yin п sin 267 psi@68°F Green -- 2VDX9 
y Ўв" 125 psi Yellow 2W. — 5MPT6 4mm 6mm imm  400psiQ68^F Blue — . АННЕД 
1,000 ft L 10mm 12mm Yin 233 psi@68°F Clear = 21077 
%” 4 Yea" 150 psi Green 2" = 2LZL1 250 ft 
V Ve 125 psi Green 3" — 2LZL2 Ye in —Yein 333 psi@ 68 °F Black = 2VDR7 
Shore D: 55, "a Range: -50° to 140 °F Vin Yin Үсіп  333psi9 68 °Е Blue — 4HHD6 
100 ft L 552 in Yin 333 psi@68°F Вей = 4HHD7 
yr Ye 150 psi Blac 2" = 1PBZ4 Wain “шіп 400 psi@68°F Blue -- 4ННО7 
И" Ye 150 psi Blue 2 = 1PBY3 Yq in іп Үйіп 400 psi @ 68°F Green = 4HHD1 
Yaa" yr Ўв" 150 psi Natural 2" — 4HM13 Ип Yain 400 psi@ 68°F Red —~4HHC8 
i Ke 150 psi Re 2" = 1PBW1 Yin Yasin 333 psi@ 68°F Black — 2VDT1 
И" Vie 150 psi Yellow. a m 1PBX2 J"y&in sin Yasin 333 psi @ 68 °F Natural — 2VDR3 Yellow 
al Ke 125 psi Black 3 — 1PBZ8 Yin іп 333 psi@68°F Бей — 4HHE2 2VDV6 
38 Ив" 125 psi Blue 3 — 1PBY7 94 in ys in Ye in 333 psi@68°F Blue — 4HHES 
V yr Ye 125 psi Red 3 = 1PBW5 36 in Yain X 333psi @ 68°F Yellow = 4HHE7 
38 Vie 125 psi Yellow 3" = 1PBX6 36 in Ve in sin — 267 psi @ 68 °Е Black = 2VDT3 
ж Ve 150 psi Natural 3 = 4HM15 Yin Vein 267 psi @ 68°F Natural — 2VDR5 
y Ye 100 psi Black 4" = 1PCC3 Shore D: 70, Temp. Range: -60 °F to 200 °F 
у" Ив" 100 psi Blue 4 = 1PBZ2 100 ft 
ж Vl Vie 100 psi Re 4 = 1PBW9 Asin “іп М? in 250 psi Natural -- 4НМ08 
y Ye 100 psi Yellow 4 — 1PBY1 Tin Yin Yea in 250 psi Natural — 4НМ10 
y Ив. 125 psi Natural 4 — 4HM12 Shore R: 121, Temp. Range: -40 *F to 135 ^F 
2.5-mm 4-mm Yo" 180 psi Blac 32-mm = 2LZR5 Xin іп Yin 850 psi@ 70?F Natural E. James 4CHA5 
à 4-mm Ln 180psi Natura 32-mm = 217Р9 Yein Vein Yain  455psiQ 70°F Natural E. James 4CHA6 
4-mm 6-mm Yao" 150 psi Blac 48-mm — 2LZR6 Tha in Yin Yin  700psiQ 70 °Е Natural E. James 4CHA7 
6-mm Vip" 150psi Natural 48-тт = 21781 $^ "ein тіп  960psiQ 70°F Natural E. James 4CHA8 Green 
6-mm 8-mm 182" 150 psi Black 64-mm — 21787 Yin “ein іп 565 psi@70°F Natural E. James 4CHA9 2VDV2 
8-mm Var 150psi Natura 64-mm = 2LZR2 Fain ain | 920 psi @ 70°F Natural E. James 4CHC1 
8-mm 10-mm Yao" 125 psi Blac 80-mm — 2LZR8 34g in Vain Үзіп 550 psi@ 70°F Natural E. James 4CHC3 
10-mm V 125 psi Natural 80-mm — 2LZR3 16 Vin Vein 910 рѕі @ 70 °Е Natural E. James 4CHC2 
1,000 ft L Tin Yin ain 920 psi@70°F Natural E. James 4CHC4 
yr Ker 150 psi Blac 2" — 1PBZ6 Hain Asin Үсіп 465 рѕі@ 70 °Е Natural E. James 4CHCS 
yr Ув" 150 psi Blue 2" — 1РВҮ5 196i Зіп — Yin 440р51 © 70 °Е Natural E. James 4CHC7 
95" yr в" 150 psi Red 2" — 1PBW3 sinyin TG in 980 рві 70°F Natural E. James 4CHC6 
y Yer 150 psi Yellow 2 = 1PBX4 Yin Yin Vein  500psi Q9 70^F Natural E. James 4CHC8 
Үд" yw 150 psi Natural 2" = 4HM14 2.7mm 4mm 0.65 тт 695 psi@70°F Natural E. James 4CHC9 
yy Ye" 125 psi Blac ki — 1РСС1 3mm 5mm 1.0 тт 900р51© 70°F Natural E. James 4CHD1 
38 Ив. 125 psi Blue 3" = 1PBY9 4mm 6mm 10mm 720psiQ 70°F Natural E. James 4CHD2 
Ww EY Ye 125 psi Red 3" — 1PBW7 6mm 8mm 1.0 тт 570 psi@70°F Natural E. James 4CHD3 d 
yy Ve 125 psi Yellow. 2" — 1PBX8 8mm 10mm 1.0mm  400psiQ 70°F Natural E. James 4CHD4 Clear 
38 Ye" 150 psi Natural 3" = 4HM16 10mm 12 тт 1.0 тт 325 рві @ 70 °Е Natural E. James 4CHD5 2VDZ7 
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HOSES Scan. Order. Done. = 
Nylon, PTFE, PFA & Buriable Tubing Details on page A1. 


High-Strength Nylon Tubing 
= Temp. range: -60? to 200°F 

High tensile strength enhances coupling retention in 
high-pressure, -temperature, and -vibration environ- 
ments. Designed for use with machine tool systems, 
marine control systems, and oil/chemical process lines. 


PFA Fluoropolymer Tubing 


Black "e » 50-ft. length 
ас ашға 
Inside Max. Item Item » Natural color . . 
Dia. Outside Dia. Wall Thickness Pressure No. No. = FDA Compliant resin, USP Class V1 Compliant, ASTM D.3307-10 
50 ftL А : à 
EZ Ww Yer 425 psi 2VKR2 2ҮКТ5 Nonflammable, heat-resistant tubing helps protect against damage from most 
Ha" Ae" Yaa" 425 psi 2VKR4 2VKT7 chemicals and solvents. The translucent tubing features high flexibility and a 
un A d 205 E 20ке ARD nonstick surface. Use PFA tubing for semiconductor, chemical processing, life 
ба 16 ба ; d ; қ A 
Do 3j Yo" 425 psi 2ҮКТІ 2VKUA science, food and beverage, environmental, and general industrial applications. 
% а Ув 375 psi 2VKT3 2VKU6 Inside Outside Wall Max. Working Tube Bend Нет 
250 ft L 1 = Е Dia. Dia. | Thickness Pressure © 73 Е Temp. Range Radius Мо. 
vip WO Yes" 425 psi 2VKR1 2VKT4 High Purity Perfluoroalkoxy 
Жы" Ln Yeo! 425 psi m 2VKT6 Shore-D:-55-to-65 
yw Va ра 425 рзі 2VKR5 2VKT8 5 үйі E 370 psi -100° 10 500°F ЯҒ  — 53XL48 
a Ув yu 425 psi 2VKR7 2VKU1 ж үйі Ver 230 psi -100° to 500°F 24 53XL50 
Са ж Ln 425 psi 2VKR9 2VKU3 E y ув" 140 psi -100*to 500°F 4%" 53ХІБІ 
38 A Vie 375 psi 21КТ2 2105 ИЗ T Lr 100 psi -100° to 500°F 8" 53XL52 
500 ftL н а = Perfluoroalkoxy 
%4 Ve Vaz 425 psi 2VKR3 — Shore-D:-50-to-60 
Vie" Ж Yer 500 psi -450° 10 500°F — $6 —— 20004 
Ж үйі ув" 500 psi -450° їо 50::/ Y; 2/08 
Ж He Yer 320 psi -450°to500°F — % 20005 
58" ж Yos" 370 psi -450° to 500F — T 2VLU7 
E үйі Ver 230 psi -450°to500°F — 76 20106 
И' ж Ver 320 psi -450° to 500°F 1%" 2103 
E E Vor 140 psi -450° to 500°F 34 2002 
%' Ww ув" 230 psi -450° to 500F — 3 2VLV6 
V үйі yer 100 psi -450° to 500°F 4% 2/5 
4EHG4 
4EHG7 
4: Sontingntol industries, Ine | 
TUBE FITTINGS GAS TUBING H 
= WOG @ 150F°: 125 psi PTFE Tubing 


Underground Natural and LP Gas Е ; , "E 
= Temp. range: -40 to 120°F Tiina fontes polyethylene Low friction coefficient allows higher flows and easier washdown; eliminates 


Use with PGA gas pipe, tubing, and all gas, ^ construction and is ideal for use process-contaminating residue. Flexible, chemical resistant, nonflammable, 


plumbing, and propane applications. No in buried underground applica- and heat resistant. Superior dielectric strength and inert to most chemicals 
tooling necessary. Have a permanent leak- ^ tions for natural gas and major and solvents. For use in industrial, chemical processing, general laboratory, 
proof joint; fully-retained gasket prevents components, such as propane automotive, insulation, and food service applications. 
cold flow. Meet ASTM D 2513 ASME B31.8- апа butane. Inside Outside Ша! Мах. Working Tube Bend Нет 
1995, DOT, NFPA, CSA, ICC, and IAPMO. Dia. Ша. Thickness Pressure@73F Temp. Range Tube Color Radius Мо. 
Shore D: 50 to 65 
Material of Pipe Item 50 ft 
Construc. Size Tube Size Connection Brand No. в" V Vo 290 psi Up to 500°F Translucent ж 53ХІ53 
Tube Fittings Yaa" LA Vio" 220 psi Up to 500°F Translucent W" 53XL61 
Buriable Gas Nylon Compression Fittings ж Ve" Vio" 180 psi Up to 500°F  Translucent У" 53XL54 
Yin CTS % in OD Tube Continental 4EHG3 Ы ya" Ve" 290 psi Up to 500°F Translucent V — 53XL56 
Y2 in CTS % in OD Tube Continental АЕНб5 m ж Yao" 130 psi Up to 500°F — Translucent ШЫ 53Х155 
Polyamide 11240 IPS = Pipe Continental | ДЕНЕЎ 6% Fe" he 222 psi Upto500°F Translucent — 7& ^ 53XL62 
y 1 іп IPS — Pipe Continental 4EHG1 ж Ae" Vio" 100 psi Up to 500°F  Translucent 2W' — 53XL57 
3A in IPS — Pipe Continental 4EHG4 T ж vs" 180 psi Up to 500°F Translucent 1 53Х159 
3A in IPS — Pipe Continenta 4EHG6 m Ed Yao" 80 psi Up to 500°F  Translucent 297 53Х158 
Steel Compression Fittings for Buriable Gas de LI Vie" 150 psi Up to 500°F  Translucent 2/7 53Х164 
34 in IPS — Pipe Continenta| 4EHJ4 " TAs" Vio" 70 psi Up to 500°F  Translucent 4 53XL63 
У in CTS іп OD Tube Continenta ДЕНЈЗ i ж Ve" 130 psi Up їо 500°F Translucent 2/4 53ХІ60 
Зд in 34 in NPT x Pipe Continenta 4EHH1 Ths" ж Vio" 60 psi Up to 500°F  Translucent 4 53XL65 
3A in lin NPT x Pipe Continenta ДЕННЗ у Ae" Vi" 55 psi Up to 500°F  Translucent 5" 53XL66 
lin lin NPT x Pipe Continental 4EHH4 : 3 Vie 100 psi Up to 500°F Translucent 3 53XL69 
3^ in Зд in NPT x Pipe Continenta ДЕНН8 Ae" ж Vi" 50 psi Up to 500°F  Translucent 5/7 53ХІ68 
Steel 34 іп Tin NPT x Pipe Continental 4EHJ1 ЕЎ Te" Vio" 45 psi Up to 500°F  Translucent бу" 53Х170 
lin tin NPT x Pipe Continenta 4EHJ2 Тив" Зд" Vio" 40 psi Up to 500°F  Translucent 6” 53XL71 
Y in Yin РЕ Compression x MNPT X Continental 4EHG7 Dd 19452" 45 psi Up to 500°F  Translucent 8 53XL72 
34 in Yin РЕ Compression x MNPT X Continental 4EHG8 1" 1764 Ye 40 psi Up to500°F Translucent 1772 53Х173 
Vo in Yin NPT x Tube Continenta 4EHHS Shore D: 55 to 65 
Ya in vein NPT x Tube Continenta 4EHH6 25 ft 
3A in 34 in IPS x MPT Continenta 4EHJ6 2mm 4mm Vio" 290 psi -450° to 5009: Natural ж 2VLWS 
lin 1in IPS x MPT Continental 4EHJ7 4mm 6mm Veo 180 psi -450° to 500°F Natural 1 2VLW7 
Inside Overall Item 6mm 8mm Vaa" 130 psi -450° to 500°F Natural 2" 2VLW9 
For Use With Tube Size Dia. Outside Dia. Length Brand No. 100 ft 
Tubing for Natural Gas/LP Gas Only Me ж Vo 372 psi -400° to 500^F Natural Зд" 1PCV1 
Y in 0.445 in 0.625 in 150 ft = 4EHF6 ж V vs" 375 psi -400° to 5009: Natural ж 1PCV4 
Natural Gas Y in 0.445 in 0.625 in 500 ft = 4EHF7 982" Ya" Yea" 275 psi -400° to 500°F Natural w 1PCV3 
Fittings Only 3^ in 0.86 in 1.05 in 150 ft = 4EHF1 As" Ww Vaa" 174 psi -400° to 5009: Natural Зд" 1PCV2 
1in 1.07 in 1.315 in 150 ft — ДЕНЕЗ ya" ж Ve 240 psi -400° to 5009: Natural y 1PCV5 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Neoprene Tubing, Tube Cutters & Solder 
6zFo3 
(tubes not 
included) 
Tube Fastening Clips 
= Temp. range: -40° to 212°F SM | Ж | ш tem Pkg. 
SAINT-GOBAIN Я Н inhihi ia. (in. ia. (in. ole (in. 0. i 
» Polyacetal with ultraviolet inhibitors Ea 5 fin.) Hole fln. 
H i i Jin Vis in 0.12in 67404 50 
50-ft. Neoprene Tubing Clips hold 1 ог 2 lengths of material vein — Xin  б1бп  BZF05 50 
with uniform spacing. Clips snap onto % in in 036іп 6ZF06 50 
= Temp. range: -75° to 275°F hose, wire, pipe, or any circulating Vi in А in 0.17in 6707 50 
= Hardness: Shore A61 section item with just a quarter turn. zr ип aner 25 
Tubing is engineered to provide excellent resistance to heat, ozone, abra- Countersunk mounting holes. Жіп Тіп 025п 6710 25 
sion, and inorganic fluid. It also resists damage from UV light, and offers 22222-22 ee 
longer service life than neoprene, EPDM, and other general-purpose 
tubing. Use in food and dairy processing applications, cosmetic production, 
hot beverage dispensing, water purification lines, sanitization delivery, 
soap dispensing, and pesticide and fertilizer delivery, as well as ink and 
toner feed lines and chemical transfer applications. Norprene tubing is 
heat-sealable, and can be joined without fittings. 
Thermoplastic A-60-G Tubing—Black, abrasion resistant, and compat- 
ible with cleaners and sanitizers. Hand Pipe and Tube Gutters 
Norprene A-60-F Tubing—Burst pressure: 1:5 ratio. Meets FDA food Cut tubing material including plastic, rubber and 
contact, 3-A sanitary standards, NSF-51. polyethylene pipe. 
Norprene А-60-ҒІ. B.—0Ozone- and UV light-resistant. Burst pressure: . Overall — — Cutters 
1:4 ratio. Meets FDA food contact, 3-A sanitary standards, NSF-51. шш vun pos yeu Ec — 
: Plastic Tubing, Blades 
Thermoplastic i Н 
Elastomer Norprene, | Norprene, ua Polyethylene Fipe, 8% Manual Dawn |39EP27 For Use With Brand теп 
о АЗИКЕ Pe pee "Hose, Thin Wall PVC | 39EP27 Dawn | 39EP26 
Inside Outside Ма! Max. Item item Пет Up To Tin Plastic, PVC, Rubuer 8% Маша — [4HL90. Кеп, — | anyza 
Dia. Dia. Thickness Pressure No. No. No. 1% Rope, PVC Pipe, 7% ЕШ — —34N524  Kwikcut, For 
V — 316" Y  34psiQ 73 °F 2DCC5 2LRC2 — 155 Hoses, Tubing, 9 Ratchet — 3ДА526 NYZ? — 2NYZ3 
y E Ув" 19 psi @ 73 °F 2DCC7 2LRC3 — q — Poly Pipe, Conduit, —45—Baichet —— эму? КУКОЛ 
Б ув" ys 34 psi Q 73 °F 2DCC8 — — == Belts, Or Branches ——— Sprin — ?TKV7 For 2TKV7 — 2TKV8 
y; 78 — Ys —$13psQ73*F 2DCC9 2LRC4 = pring 
18 y Yan" 19 psi @ 73 °F 2DCD1 — = 
yr Ўв" 10 psi @ 73 °F 2DCD3 2LRC5 — 
As Y 15 psi @ 73 °F 20604 — — 
у Я Ж RIS o ТІРЕ 2DCD5 2LRC6 79 
d ” psi Ы m = 
Ж ye 269518 73 °F 2DCD6 = = Tube Cutters 
a! y We Dos QST 20008 21807 = Slice easily through tubing materials 
Vie" Va 28 psi @ 73 °F 2DCD9 = = such as nylon, PVC, and polyethylene. 
yr Vo 7 psi @ 73 °F 2DCE1 2LRCB — Я уюп; PVG, po VEU en 
34" Б V 13 psi @ 73 °F 2DCE3 2LRC9 = Replacement blade No. 2TKV9 sold in 
EZ Y  105psiQ 73 °F = = 2LRD5 pkg. of 10. 
%' ve 6 psi @ 73 °F 20СЕ5 - - 
ж Vie" ys 8 psi @ 73 °F 2DCE6 — — Cutters | Replacement 
Е yr Ув" 10 psi @ 73 °F 2DCE7 2LRD1 = Overall Item Blade 
y Ув" 100 psi @ 73 °F — — 2LRD6 Cap.(in.) Length (in.)| No. Item No. 
W W y 8 psi @ 73 ^F 2DCE9 2LRD2 - Up to 56 in 3 4HL89 | 2TKV9 
yr T y 7 psi @ 73 °F 2DCF1 2LRD3 = Vato V? 31 10019 — 


Оаѓеу 2 ener гкєтоей 
Solder, Flux, and Brushes 


Melting Melting 


Wire Temperature Temperature Container Item 
Item Application Contents Dia. (Minimum) (Maximum) Size — Brand Мо. 
Solder 
Large Diameter Pipes Copper, Silver, Tin 0.118in 440 °F 482 °F 116 Harris 1UYG8 
Plumbing and Potable Water Copper, Selenium, Tin 0.118 in 410 °F 418 °F 11b Harris 1UYK9 
Plumbing 5% Antimony, 95% Tin 0.117 in 450 °F 464 °F 116 Оаїву 416Р10 
Plumbing and Potable Water 5% Antimony, 95% Tin 0.118 in 455 °F 464 °F 11b Harris 1UYG9 
Electrical, Small Connection 5% Antimony, 95% Tin 0.125 in 452 °F 464 °F 8 oz Harris 3THF3 
i Used Where Lead Bearing i 4 о о Harri 
Solder Wire Solders are Prohibited Nickel 0.125 in 460 °F 630 °F 8 oz aris 3THF4 
Speedy is a Lead-Free, Low 
Temperature Alloy Formulated А i E o Harri 
for Joining Copper Pipe in Nickel 0.125 in 450 °F 555 °F 116 arris 3THF7 
Potable Water Systems 
Copper Joints Nickel 0.125 in 438 °F 129 °F 11b Harris ЗТНЕЗ 
Sheet Metal Work, Welding 50% Lead, 50% Tin — 0.125 in 360 °F 421 °F 116 Наггіѕ 10ҮН2 
Solder Wire & Flux Kit er hastens Copper, Selenium, Tin 0.118in ^ 419?F 419° 402 Harris 1UYG5 
Container Item Brush Overall Item 
Type Material Size Brand No. Item Brush Dia. Length Length Brand No. 
Soldering Flux, Working Range 40° to 120°°F Brushes е 
1./0z  Rectorseal —442Y43 нап nee Applications е 1 н - S 
402 Rectorseal 442Ү44 itting Brus віп in in orthington 
Lead Free Petrolatum 8 oz Rectorseal 442Ү45 Power Spiral Brush, for Cordless Drills 
16 оох Rectorsea| 442Ү46 рта e 1 іп ЗИП 243 
ini 202 Rectorsea| 442Ү47 piral Brush Too [5 In in 4 in 
Water Paraffine 10;  Rectorseal 442/48 osi! 1m. Bim Weler 242 
16 oz Rectorseal —442Y49 ; а 0.9 in, 0. i i * 
Soldering Flux, Working Range Below 700**F Spiral Brush Tool Kit in, 1 in Ain АШ 2814 
Paste — 402 Harris ЗЈХЕВ * Kit includes 1 each of Nos. 2ELZ5, 2ELZ6, and 2ELZ7, and а quick-connect chuck. 
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Submersible Sump Pumps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Cast-Iron Body 
4NW37 


Aluminum 
Body 
1XHV7 


Float Guard 


(Protects Switch ~ 


Arm and Float 
from Obstructions) 


switch 7 7 


Arm 
Float 


1 


^^ 


Discharge — . 


Base, 


Impeller i Connect to 
Inside pc ы B Grounded 
ast-iron Body Outlet 
Water 2P550 
Intake 
Flow Rate Min. 
@10Ft. Sump Cord Base 
HP Nominal Voltage Amps Switch Actuation of Head РИ Dia.Length Material* 
Cast-Iron Body 
Integral 
V6 110 V AC 4A Sensor 30gpm  12in 10ft PL 
110 V AC 97А  VerticalFloat — 34gpm 18іп 9ft C 
ЕДІ) 110 V AC 97А Vertical Float — 34gpm  18in 9ft PP 
110 VAC 97А Vertical Float 34gpm  18in 10 ft C 
110 V AC 5A X Vertical Float 50gpm  18in 10ft PP 
110 V AC 9A Diaphragm — — 8ft PP 
% 110 VAC 10A  VerticalFloat — 35gpm  12in 9ft TPL 
110 V AC 10A Vertical Floai 42gpm  12in 25ft TPL 
110 VAC, 220VAC 9А Diaphragm 29 gpm — 10Ң PP 
110 V AC 6.5A  VerticalFloat 57 орт 18іп 10# PP 
110 V AC 8A Vertical Float — 71gpm 12іп 15ft C 
% 110 V АС 94А Vertical Float 61gpm  18in 15ft C 
110 V AC 10.5A Vertical Ноа! 68gpm  18in 15ft C 
110 V AC 10.7A Vertical Float 79 орт 18іп 10ft C 
Integral 
% 220 V AC 47А Vertical Ноа! 61 орт  18in 15ft C 
No Switch Included 
V3 110 V AC 4А  NoSwitch Incl. 30 орт  12in 10ft PL 
110 V AC 97A No Switch Incl. 34gpm 18іп 9ft C 
110 V AC 97А No Switch Incl. 34gpm 18іп 9ft PP. 
Ao 110 V AC 9.7A No Switch Incl. 34gpm 18іп 20ft PL 
220 V AC 48A No Switch Incl. 34gpm  18in 9ft C 
220 V AC 9.7A No Switch Incl. 34gpm 18іп 20ft C 
110 V AC БА  NoSwitchincl. 50 орт 18іп 10ft PP 
% 110 V АС 5.8A No Switch Incl. 43gpm 12іп 10ft C 
110 V AC 6.8A No Switch Incl. 57 gpm — 1БҢ C 
110 V AC 9A  NoSwitch Incl. 29 gpm — Of PP 
Мо 110 V AC 10A Мо Switch Incl. 42 gpm — ft PP 
110 V AC 6.8A NoSwitch Incl. 570рт 12іп 10ft C 
D 110 V AC 94А No Switch Incl. 61gpm 18іп 15ft C 
110 V AC 9.8A No Switch Incl. 70000 -- 15Ң C 
110 V AC 10.7 А NoSwitch Incl. 79 орт 18іп 10# C 
ЕД 110 V АС 10.5 А No Switch Incl. 101gpm  — 15ft C 
1 110 V AC 12A Мо Switch Incl. 80 орт 18іп 20ft C 
Piggyback 
VA 110 V AC 3.1A ether Float 33gpm  12in 10 ft C 
110 V AC 5.8A ether Float 43 gpm — Ot C 
110 V AC 5.8A Vertical Float 43 gpm — O C 
% 110 V AC 6.8A Diaphragm 57 gpm — _15# C 
110 V AC 6.8A ether Float 57 gpm — 15Ң C 
110 V AC 6.8A Vertical Float 57 gpm — 15Ң C 
110 V AC 6.8A ether Float 57 gpm — Ot C 
110 V AC 6.8A Vertical Float 57 gpm — Ot C 
% 110 V АС 9.8A Diaphragm 70 gpm — 15Ң C 
110 V AC 98А ether Float 70 gpm — 15Ң C 
110 V AC 9.8A Vertical Float 70 gpm — 5f C 
м 110 V AC 98А  VerticalFloat 70000 -- 10ft C 
110 V AC 105A Diaphragm 101gpm - 15Ң C 
1 110 V AC 12A ether Float 80gpm 18іп 20ft C 
Polypropylene Body 
Integral 
TJA 110 V AC 23А  VerticalFloat — 21gpm 10іп 10ft PP 
KA 110 V AC 25А  VerticalFloat 28 орт 9іп  10ft PP 
% 110 V AC 5.1A Vertical Float | 36gpm — 8in  10ft PP 
No Switch Included 
ў 110 V AC 3.3A No Switch Incl. 23gpm Gin  10ft PP 
Piggyback 
"n 110 V AC 2.6A Tether Float 1100 12іп 108 РР 
110 V AC 26А Vertical Float 110рт 10іп 10ft РР 
% 110 V AC ЗА Vertical Float 230рт 10іп 100 PP 
110 V AC 3.3A Tether Float 23gpm 12іп 10ft PP 
" 110 V AC 3A Tether Float 31gpm  12in 10ft PP 
110 V AC 3.3A  VerticalFloat — 31gpm 10іп 10ft PP 


* BZ = bronze, СІ = cast iron, EP = engineered polymer, N = nylon, РА = polyamide, PC = polycarbonate, PL = plastic, Pw/MI = plastic with metal insert, 


Polypropylene 
Body 
3YU68 


1APP1 


Stainless Steel Body 


Cast-Bronze Body 


2P548 


) ~ Lifting 


Handle 


Cord, 


P Motor 


Dayton| 
GOULDS 


Submersible Sump Pumps 


= Single phase 

= Nonclog impeller design 

Models operate while completely under- 
water to cool the pump motors so they 
can run longer without overheating, 
compared to upright/pedestal sump 
pumps that have motors above the 
sump pit. All 110V models are compat- 
ible with most standard U.S. residential 
electrical wall outlets and have a three 
prong/grounded power cord plug. 

Note: For float switches, see page 2631. For 
control panels, see page 2630. Check valves are 


on page 2630 and PVC pipe is on page 2808. For 
primer and PVC cement, see page 2822, 2823. 


Cast-Iron Body—Helps dissipate heat 
as the pump operates. The painted or 
powder-coated finish protects the body 
from corrosion. 220 voltage pumps 
allow for larger motors that require less 
current than lower-voltage motors. 


p 
EZ-FLO 
ча 


zzzzrule 


Polypropylene Body—Plastic body won't 
corrode. All models, except 3YU65 have 

a switch that starts and stops the pump 
motor. 


Valox Body—Features a unibody housing 
that is corrosion proof and reduces the risk 
of potential leak paths. 


Stainless Steel Body—Feature a 
stainless-steel body that’s more corrosion 
resistant than cast iron and have a switch 
that starts and stops the pump motor. 
Unpainted finish. 


Aluminum Body—Lightweight aluminum 
body provides good corrosion resistance. 
Pumps have PSC motors with thermal 
protection. 


Cast-Bronze Body—Feature a cast- 

bronze body that is more corrosion resistant 
than cast iron and have a switch that starts 
and stops the pump motor. Unpainted finish. 


Max. Max. 
Impeller Мах. On Off Dia. Liquid Item 
Material* Head Point Point Discharge Solids Temp Brand No. 
TPL 23 ft — — 1% in FNP Ain 104 °F Flint & Walling 45НВ07 
CI 191 Tsin 3 in 1 Vin FNP Yin 1309Ғ Zoeller 2P549 
Pw/MI 19 ft 7 in 3 in 1 іп FNP Yin  130^F Zoeller 2P547 
CI 19ft 7 Ain 3 in FNP Yin 130%Ғ Zoeller 436R35 
N 288 8intoítin 2into5in P їп 140 °F Little Giant 53DH04 
N 18 fi — — P Yein 1509Ғ Little Giant 24WN62 
N 22 fi 7 Ain 3 in P іп 130°F Goulds Water Tech. 462015 
N 22 ft 7 in 3 іп РТ Фіп 130 °Е Goulds Water Tech. 462016 
N 18ft 7into10in {into 4in P Yein 140 °F Little Giant 3P639 
N 36 ft 8іпїо 11іп 2into5in P Yin 140 °F Little Giant 53DH06 
N 26 fi 8 ^in 3 in P Yin  130?F Goulds Water Tech. 462017 
PL 23 ft 9% in 3in P Yin 130%Ғ Zoeller 2P550 
TPL 26 ft 9 іп 2 in P Yin  130^F Zoeller 436R36 
BZ, Cl 26 fi 10 in 2 3À in P Yein 130 °F Zoeller 2P551 
PL 23 fi 9 іп Зіп Р Yin 130%Ғ Zoeller 56764 
TPL 23 fi — — P Yein 104 °F Flint & Walling — 45HRO6 
C 19 fi = = P Wein 1309Ғ Zoeller 56765 
TPL 19 ft = = P Yin 130%Ғ Zoeller 4NW36 
Pw/MI  19ft = = P Үзіп  130^F Zoeller 4HEY1 
C 19 ft — — P Жіп 1309Ғ Zoeller 4NW37 
Pw/MI  19ft 554 in Тіп Р Yin 1309Ғ Zoeller 197427 
N 28 ft = = P Yin 140%Ғ Little Giant 53DH05 
C 30 ft — — P Yin 104?F Dayton 4HU68 
C 30 fi — — P Yin 104?F Dayton 3BB73 
N 18 fi = = P V&in 140 °F Little Giant 3P640 
PP 23 ft = = P win 140 °F Little Giant 3P642 
C 30 ft — — P Yin 104?F Dayton 4HU69 
PL 23 fi = = P Жіп 130?F Zoeller 4NW38 
C 32 fi — — P Үзіп 104 °F Dayton 3BB74 
BZ, Cl 26 ft = = P in 130 °F Zoeller 4NV97 
C 37 ft — — P Үзіп 104 °F Dayton 3BB75 
TPL 50 fi = = P Yin 130 °F Zoeller 4Nwo1 
C 21ft Variable Variable P Yin 104*F Dayton 4HU67 
C 30ft Variable Variable: P Үзіп 104 °F Dayton 3ВВ68 
C 30 fi 7 in 3 in P Yin 104?F Dayton 3BB70 
C 30 fi 14 w^ in 5 in P Wein 104 °F Dayton 3BB78 
C 30ft Variable Variable: P Yin 104 °F Dayton 3BB76 
C 30 ft 7 Ain 3 in P Үзіп 104 °F Dayton 3BB81 
C 30ft ^ Variable Variable P Жіп 104?F Dayton 3BB69 
C 30 fi 17 in 3 in P Wein 104 °F Dayton 3BB71 
C 32 ft 14 ^ in 5 in P Yin 104 °F Dayton 3BB79 
C 32ft Variable Variable: P Үзіп 104 °F Dayton 3BB77 
C 32 fi 7 Ain 3 in P Yin 104?F Dayton 3BB82 
C 32 fi Т 3^ in 3 in P Wein 104 °F Dayton 3BB72 
C 37 ft 14 ^ in 5 in P Yin 104 °F Dayton 3BB80 
PL 50ft ^ Variable Variable P Yin —130*F Zoeller 197426 
РА 21 ft 4 2952 in Tain 1% іп МАРТ йїп 104 °Е Dayton 3YU57 
PA 26 ft 4%oin 177/100іп 1%inMNPT Vin 1049Ғ Dayton 3YU58 
PA 35 ft 4 %% in Tain 1%inMNPT Yin 104 °F Dayton 3YU59 
PA 22 ft — — 17 іп ММРТ йїп 104 °F Dayton 3YU65 
PA 20 ft 11 ^in 6 in 1 йіп ММРТ Yin 104 °F Dayton 3YU66 
PA 20 ft 8in 3%in Тиіп МАРТ ‘Yin 104 °F Dayton 3YU69 
PA 22 ft 8in 3%in 1%inMNPT Жіп 104 °F Dayton 3YU70 
PA 22% Nin 6in T%in МЇРТ йїп 104 °F Dayton 3YU67 
PA 25 ft 11 ^in 6in 1 йіп MNPT Yin 104 °F Dayton 3YU68 
PA 25 ft 8in 3%in Тиіп МАРТ “in 104 °F Dayton 3YUT71 
[continuen [У 


PP = polypropylene, SS = stainless steel , TPL = thermoplastic. ł Variable is manually set by the length of the float cord and float. 
Find even MORE on Grainger.com? 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Submersible Sump Pumps 
[ | CONTINUED | y 2214 @ лиш, e coups РЪТ г . == 
Submersible Sump Pumps FLINT & WALLING. INC. PUMP COMPANY Litie GIANT Qe y FSrule — 
Flow Rate Min. Max. Max. 
@10Ft. Sump Cord Base Impeller Max. On Off Dia. Liquid Item 
HP Nominal Voltage Amps Switch Actuation о! Head Pit Dia.Length Material^ Material* Head Point Point Discharge Solids Temp. Brand No. 
Valox Body 
Integral | 
in: ¥ 
и 110 V АС 1A Sensor - - at — м 15 - - ТИШИ — ме Rule 3P994 
Stainless Steel Body Е 
% 110 V AC — Vertical Float 33gpm  18in 15ft C SS 10 196 іп 1 964 in 17 іп ЕМРТ 1%in 95 °F Ez-Flo 447P50 
Piggyback 
110 V AC 2.8A Vertical Float 23gpm 12іп 10ft PP PA 22 6 1364 in 295in 114inMNPT Жіп 104?F Dayton 3YU72 
% 110 V AC 2.8A Теіһег Float 8gpm 12іп 15ft SS SS 16 14 in Tain 1 іп МАРТ %in 104 °F Dayton 3YU74 
110 V AC 4А DualMicroReed 50gpm — 8in  13ft C PC 30 — — 1^inFNPT Жіп 104*F Dayton 1APP1 
110 V AC 2.9A Vertical Float 35gpm  12in 10ft PP PA 25 6 196 in 2 віп 1 ЙіпММРТ Жіп 104°Е Dayton 3YU73 
№ 110 V AC АЛА Tether Float 25gpm 12іп 15Ң 55 55 23 15 іп 8 Увіп 1 іп ММРТ іп 104?F Dayton 3YU75 
110 V AC 43А DualMicro Reed 65gpm 8іп  13fl C PC 33 — — 2inFNPT іп 104 °F Dayton 1APP2 
A 110 VAC 64А Tether Float 34gpm 12іп 15 ft SS SS 26 15 a in 8 V^ in 1^inMNPT %in 104 °F Dayton 3YU76 
Aluminum Body 
No Switch Included 
Y 110 V AC 3.8A NoSwitchInc. 46gpm біп  13fl C EP 29 = = Tin FNPT in 104 °F Dayton TXHV6 
Và 110 V AC 48А No Switch Incl. 61gpm 11іп 10ft C EP 32 — — 2 in FNPT Yin 104 °F Dayton 1XHV7 
Cast-Bronze Body 
Integral 
Зв 110 V AC 9.6A  VerticalFloat —34gpm  18in 9ft PP Bronze 19 7 Win 3in 11 іп ЕМРТ_ Фіп 130 °Е Zoeller 2P548 
Фо 110 V AC 10A Diaphragm 42 gpm — 108 PP PP 23 Тіпі10іп iinto4in 1%inFNPT йїп 140°F Little Giant 3P641 


* BZ = bronze, CI = cast iron, EP = engineered polymer, N = nylon, PA = polyamide, PC = polycarbonate, PL = plastic, РШ/МІ = plastic with metal insert, 
PP = polypropylene, SS = stainless steel , TPL = thermoplastic. 1 Variable is manually set by the length of the float cord and float. 


Pedestal Dayton oj 
ow % 


Sump Pumps Rate @ Min. Max. Max. 
10Ft. Basin Cord Impeller Sump On Off Max. Dia. Liquid Пет 
в 110V AC nominal voltage n i Head Dia. Length Material* РИ Dia. Point Point Discharge Head Solids Temp. No. + 
А ast-Iron Body 
= Single phase ,, 3їборт 25in 10 БЫ 18їп_13ї-15бїп Sin Tin FNPT 18ft %in 140°Е  4KUBO 
А 3 i ар 44.0 орт 27in 9 {8in diin 4in 1%inFNPT 20ft sin 200°F 5SURH7 
= Continuous-duty motors with TEFC 44.0 gpm 383iin 8 SS 18in tiin 4in T/AinFNPT 20ft sin 200*F 5ШЕН8 Cast-lron 
enclosure, except 4KU60 to 4KU64 " 48.0 gpm 25 in 10 55 18 in TEE in 2m ТА ШЕН 2 ft Ain 140 Е akut Body 
i 2 hp 72.0 gpm in in in in in ft 4 in "E * 
have PSC motors with ODP enclosure 720gpm 45in 8 CL 18in itin  4in 2inFNPT 20ft іп 200°F 50В/6 4KU60 
» Stainless steel shaft, except ENIMS teel En а E ATLANTA ac NT 
1 i .0 gpm in in in in 4 in ^e in d 
4KU64 is plastic рад арт 45in 8 SS 18in tiin  4in ТИіпНІРГ 204: sin 2007F SURJ2 
Pumpshaealngrdwihafosonte , NOE De $1 уи De ттт et бт от ши 6 
; 2 id 4 г 16 г 
end 2 turn the switch on and off. Three н 720gpm 33in 8 SS 18in Hin  4in 2inFNPT 204 in 2007F BURJT 
rong/grounded power cord plug. ast-Bronze Body 
ролын р pug 37.0 орт 25in 10 SS 18іп 13їп-15їп 5in 1%inFNPT 18ft %in 1409: 4KU62 
Note: A check valve is recommended, see page 2630, hp 44.0 орт 27in 8 55 18 in Tilin  4in І1ЙіпҒАРТ 20ft “sin 200 °Е SURH9 
Additional float balls are available оп page 2911. For .,, 44.00рт 38%іп 8 SS dem Пт ^п TAInFNPT 20ft sin 2007F SURO 
replacement motors, see page 26. ATENI pm 25in 10 SS 18in 13in-15in біп 1%in FN 22ft Yin 140?F 4KU63 
Cast-Iron Body— _Cast-Bronze ар 37.0 орт 25in 10 ABS 18іп 13іп-15іп біл 1/4inFNPT 18ít іп 120°F 4KU64 Float Ball 
Material efficiently ^ Body—Durable and ТЕН По а! үш 2UV53 
disperses heat. corrosion resistant. Float Balls and Float Switch n а j i 
" Қ 4 in opper 4KU66 
Stainless Steel Plastic Body—ABS/ Float Ball 4in Copper 4К067 
Body—Offer good ^ plastic is lightweight zin efolvetiviene akue ч 
strength and corro- апа won't corrode. Float Switch — — 4KU68 Float Switch 
sion resistance. * ABS = acrylonitrile butadiene styrene, CI = cast iron, SS = stainless steel. 4KU68 
High-Temperature Dayton| L 
фес LitieGIANT 202 
Sump Pumps liberty Pumps а 
z 110VAC nominal voltage Dayton—2-vane impeller and a PSC motor with upper 
Use in boiler blow-down pits, plant washdown sump and lower oil-lubricated ball bearings and Type 21 inboard 
pits, underground transformer vaults, and industrial mechanical seal. 15-ft. rope eases installation. 


cleaning sump pits. 


Notes: Basin material must be designed for the elevated temperatures 
anticipated. Continuous duty based on motor NEMA standards. For 


Little Giant—Epoxy-coated cast-iron housing, 416 stain- 
less steel rotor shaft, and upper and lower ball bearings. 


high-temperature check valves, see page 2655. Zoeller—5CZG0 is rated for intermittent temp. up to 
= " о о n 
Liberty Pumps—HT40 Series feature epoxy powder 200 F, regular contact up to 180°F. Viton gaskets. 3-ft. 
coat finish and a high temperature float. HT450 Series flexible conduit to remove the switch assembly from the 4CRES 
feature oil-filled thermally protected motor, permanently — high-temp. operating level. 
lubricated bearings and a high temperature float. 35LV01 
Max. Max. GPM of Water @ 
Liquid Switch Body Cord Body Impeller Shaft Discharge Dia. Total ft. of Head** Max. Mfr. Item 
HP Temp. Actuation — Dia. H Amps Length Material* Material* Seal* FNPT Solids 5 10 15 20 Head Brand Model No. 
Effluent Pumps, 115V AC 
Фа  200?F No Switch Incl. — 1175" 12.00 101. C EP CRB, CMC 1w x 590 51 31.0 — 20 Liberty — H141M — 443W22 
Фо 200 °Е No Switch Incl. — 111227 12.00  25ft. C EP CRB, CMC Ту" y 590 51 31.0 — 20 ft Liberty НТ41М-2 443М/21 
Фа 200°F Tether Float — 11%” 1200  25ft C EP CRB, CMC 17" ЕЛ 590 51 31.0 — 20 ft Liberty НТ41А-2  444A25 
Фо 200°F  TetherFloat 91316 9% 1200 10й. C ЕР САВ, СМС, МА, 55 17» y 590 50 32.0 — 20 ft Liberty HT41A 5YE81 
Sewage Pumps, 120V AC 
Фо  200?F No Switch Incl. 102752" 15%" 9.50 15 ft. C CI SiC, Viton 2- 2: — 60 40 — 18 Dayton — 4CRE4 4CRE4 
1  200?F No Switch Incl.102%2" 15%" 10.50 15#. C CI SiC, Viton 2" 2" — 100 80 35 24 ft Dayton — ACRES 4CRE5 
Sump Pumps, 115V AC 
Ye 200°F  TetherFloat 8176 10%" 10.10 8ft. C N CRB, Ni-Resist Tw y 500 42 270 — 208 Little Giant 506600 БЕАҒЗ 
Y& 200 °Е  TetherFloat 10%” 10/6 9.70 10 ft. C CI CRB, Ni-Resist 1w y 390 31 17.0 — 18 ft Zoeller — BN2057 56760 
% 180°F No Switch Incl. — 12125 7.30 10 ft. AL EP NR Tw ув" 480 44 380 320 34 ft Liberty НТ450 144424 
% 180°F  TetherFloat 0% 127» -- 10 ft. AL EP NR 17" ys 50.0 43 390 320 348 Liberty HT453 — 2WMN5 
Y» 200 °Е Ѕепѕог 62%" 11%” 8.00 9ft. C N — A у" 750 65 60.0 40.0 30ft Little Giant 511710 351101 
%  200?F Vertical Float 11" 13%" 940 15 C CI Viton ТИ" V 66.0 56 410 23.0 21 ft Zoeller — M3098 4P023 


* AL = aluminum, CI = cast-iron, CMC = ceramic, CRB = carbon, EP= engineered polymer, NR = nitrile rubber, N = nylon, SiC = silicon carbide. 
** Pump performance based upon room temperature; as temperature increases, performance will vary. 
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PUMPS 
Battery Backup Sump Pumps 


With Pri 


Without Primary 


Pump 
10V134 


imary 


E 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


With Primary 


Pump Qus liheftyPumps 
49DE64 МЕ 


Back-up and Primary 
Sump Pump Combinations 


= 1%" discharge 

Systems come with a battery-powered, back-up pump and often include a 
back-up pump and a primary pump all contained in one unit. For use in a 
basement sump pit and automatically sound an alarm and activate a back-up 
sump pump when the primary sump pump malfunctions or when the main 
electrical power supply fails. For indoor use only; battery sold separately. 


Lite GIANT 


Back-up with Primary Pump—Have a battery-powered, back-up pump and 
a primary pump all contained in one unit. Include a controller and battery case. 


Back-up without Primary Pump—tnclude a back-up sump pump, control- 


Рио (ШЫР 
48ZJ81 ler, and battery case. 
Flow Rate 
@ 10 Ft. of Min. Sump Max. Body Max. Liquid Cord Mfr. Item 
HP* Switch Actuation Head (gpm)* Pit Dia. Head (ft.)* Material* Temp. Length (ft.)* Brand Model No. 
Back-up with Primary Pump 
Зо (Р); V^ (S) Vertical Float — 34.0 (P); 30.0 (S 18 in 19.0 ft (P); 22.0 ft (S CI (P) 130 °F 9 Zoeller 508-0010 49DE63 
Уш (Р A S) Vertical Float 34.0 (P); 30.0 (5 18 in 19.0 ft (P); 22.0 ft (5 CI (P); PL (S) 130 °F 9 Zoeller 508-0018 54ХМ27 
% Vertical Float 30.0 (P); 16.0 (S 15 in 21.0 ft (P); 24.0 ft (S A Қ; АВ5 (5) 140 °F 10 ft(P); 8 ft(S Liberty Pumps РС237-441 101134 
18 (P. Vertical Float 30; 0 (Р); 30.0 (5 15 in 23.0 ft (P); 21.0 ft (5 CI (P); PL (S) 104 °F 10 ft(P); 8 ft(S Liberty Pumps РС257-442-10А-ЕҮЕ 54ТҮ48 
% (5) VerticalFloat 30.0 (P); 30.0 (S 18 in 22.0 ft (P) CI (P); PL (S) 130 °F — Zoeller 508-0017 54XM26 
% (P); 4 (S) Dual Micro Reed ЗЕ. 2(Р); 16.7 (S 12 in 29.0 # (Р); 15.0 # (5) СА (P); ABS (S), СІ 104 °F 10 Pro Series PS-C11 4CUK4 
A ib): А 6 Dual Micro Reed 46.2 f. 30.9 (5) 11 in 29.0 ft (b) CA m ABS 2 g 104 °F 10 Pro Series ree 40103 
ТА (P); М Dual Micro Reed 50.0 (P); 40.0 ( 111п 30.0 ft (P 1, 55 (P); ABS (S) 104 °F 10 Pro Series PS-C33 4CUK2 
% (P Diaphragm 57.0 (P); 24.0 (S = 36.0 ft (P); 23.0 ft (S. CI (P); PL (S) 120°F  10ftP);6ft(S) Little Giant 506410 487.80 
Y» (P Vertical Float 44.0 (P); 16.0 (S 15in 34.0 ft (P); 24.0 ft (S А (P); ABS (5) 140 °F 10 #(Р); 8 ft(S) Liberty Pumps РС457-441 10/135 
% (P); V5 (S) Vertical Float 61.0 (P); 30.0 (S 18 in 23.0 ft (P); 22.0 ft (S Г(Р) 130 °F 9f Zoeller 508-0011 49DE64 
я zm % (S) m Vertical Float 610(Р); 30.0(S) 181п 23.0 (P); 22.0 ft (S) CI (P); PL (S) 130 °F 9 Zoeller 508-0019 54XM28 
ack-up without Primary Pump 
18 (P Diaphragm 20.0 (P) 10 in 20.0 ft (P); 20.0 ft (5 Acetal (P 120 °F 6 Little Giant 506406 482J81 
Y5 (P Diaphragm 50.0 (P); 20.0 (S) — 28.0 ft (P); 20.0 ft (S СІ (P); PL (S) 120 °F 10 Little Giant 506411 482579 
1 (P) Diaphragm 24.0 (P) 10 in 20.0 ft (P); 23.0 ft (S Acetal (P) 120 °F 6 Little Giant 506407 482582 
* (P) = primary pump, (S) = secondary pump. A = aluminum, СА = cast aluminum, СІ = cast iron, PL = plastic, SS = stainless steel. 
[Q//77774 
comm  libeffyPumps 


Battery-Powered Back-up Sump Pumps 


= Max. liquid temp.: 104°F, except 2RXT7 is 130°F 

Provide additional hours of protection against flooding when the primary pump stops operat- 

ing due to mechanical failure or an electrical power outage. They automatically start when the 
primary pump fails and don't require corded electrical power. Pumps are suitable for use in most 
sump pits and ideal for locations where electric power is unreliable. Battery is not included. 


Flow Rate Min. Pump 
@10Ft. Sump Max. Body Cord Mfr. Item 
HP Switch Actuation ої Head Pit Dia. Head Material Length Required Battery Brand Model No. 
1% in FNPT Discharge 
Ў һр Dual Micro Reed 16.6 орт 12in 15ft ^ ABS 8ft — PHCC Pro Series PHCC-1000 4МЕ46 
Yahp риа Micro Reed 30.8 орт 12in 16#й ABS 8ft -- PHCC Pro Series PHCC-1850 4МЕ45 
1% in FNPT Discharge 
ў һр  DualMicroReed —40gpm  12in 178 ^ ABS 8ft — PHCC Pro Series PHCC-2400 1APP3 
Ys hp Vertical Float 36gpm  18in 20ft Castiron 5ft 2RXT8 Zoeller 585-0008 —2RXT7 
el | — Мо Switch included 30gpm 16in 220 ABS өң (2000270 Liberty Pumps 442-25A-EYE 841690 
— _ Мо Switch included 30gpm  16in 22ft ABS 8ft Group 27 or 31 Battery Liberty Pumps 442-10A-EYE 54J689 


@ LAL, 


PUMP COMPANY. 


5WG11 


Sump Pump Batteries 
and Battery Acid 


Batteries supply power to operate a backup pump during power 
outages or mechanical failures to prevent flooding or water 


4NE47 


Battery Acid—Sulfuric acid solution must be added to new wet cell batteries prior to instal- 
lation and is used to replenish acid in existing installations. The acid ships separately from a 


damage. battery. 
Maintenance Free AGM—Sealed lead acid batteries don't require Continuous For Mtr. iiem 
fluid levels to be checked and maintained, and are for use in instal- ШЕН Бапта, (арас H w D  UseWith Brand Model No. 
Я Я 1 " iaintenance Free 

lations where batteries won't be regularly monitored. VOC 6510 И 10041 7425 B5: Іп – РНССробейе 812-100  GONEIS 

: бай 12/0 7h 100Ah — 10in  7.5in 12.75 in 585-0008 Zoell 10-2362 ^ 2RXT8 
Wet Cell—Cost-effective power supply for applications where Wet Cell r Ш " Ш -— 
batteries wil be regularly checked and maintained. They require 0 ert rr faith үш кту ci ЕН EPOR ЕШ АНЫП 
filling with battery acid before installation. The acid will evaporate Container - - itai 
over time and needs to be replenished to ensure proper operation. à Size For Use With Brand No. 

Battery Aci 
6 qt 4NE47, 4NE48 PHCC Pro Series 5WG11 
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Elevator Sump Pumps, Detection System, and Alarms 


Elevator Sump Pump with Oil Sensor—Pumps Oil Detection System and Alarms—Oil detection 
drain water from elevator sump pits and trans- systems provide pump control and alarm notifica- 
former vaults. They have an oil detector that tions for potentially threatening water and oil levels 
identifies when oil is present. The pump oper- in pumping applications. The oil switch senses oil 
ates when water is present and stops when oil and prevents it from being pumped into the envi- 

is sensed. This prevents the pumping of oil into ronment. Pump not included. 

groundwater or sewage systems. 


Power Sensor 


Flow Rate Min. Max. Cord Cord Max. 
Switch Switch @10Ft. Sump Cord Liquid Item Switch Max. Length Length Temp. Item 
HP Actuation Туре of Head Pit Dia. Length Temp. Brand No. Voltage Alarm Type HP (ft.) (ft.) Cr Brand No. 
Elevator Sump Pump with Oil Sensor Oil Detection System and Pump Control 
Фа Sensor Piggyback 34gpm 18i 1540 130°F Zoeller 5CZF7 Ac Audio/Visual 108 10ft 130°Р SJE-Rhombus 36K473 
Ys Sensor Sensor 270рт  14in 10#. 140 °Е Liberty Pumps 2WML9 Oil Guard System and Alarm 
Ho Sensor Piggyback 61 орт  18in 20ft. 130°F Zoeller 5CZF8 115 V Audio 71 dB/Visual Piggyback 3: һр 8ft 208 130°F Zoeller 2NRX1 
Y Sensor Sensor 550рт 14іп 108. 140 °Е Liberty Pumps 2WMN1 ШИИ] Pump Control and Alarm 
230V AC 115V Audio/Visual Piggyback 1 hp = — _ 130 °Е Liberty Pumps 2WMN3 
% Sensor Sensor 550рт  14in 108. 140 °Е Liberty Pumps 2WMN2 230 V Audio/Visual Piggyback 2 hp 130 °F Liberty Pumps 2WMN4 
Dayton} GOULDS отит | 
ШАШ (COMES 9277 GIANT. BARNES 


Effluent Pumps 


Use to drain treated water from 1-Phase—Compatible with  High-Head Filtered—Feature 
septic tanks and most can drain most standard U.S. residential permanent split capacitor (PSC) 


Д. 


water containing small solids. ^ electrical wall outlets. motors with stainless steel shafts Goulds Dayton Barnes Dayton 
Pumps have high heads (the and hardware, long-life mechani- 2м024 2JGA3 2APK71 3BB85 
: 4 3-Phase—Feature three- ; А 
height a pump can lift water cal seals, and ball bearings. Design > Е 
Р phase pumps that аге more À 
before there is no more flow) мн helps prevent problems with lockup, = 
; efficient than one phase, and : : 
and high pressure, compared to . abrasives, and running dry. For use 
4 . they use a higher voltage Р 22% 
sewage ejector pumps, to effi- in wastewater treatment, liquid 
Р that allows for larger motors : 
ciently push treated water out to that ire | t transfer, dewatering, and flood 
a drain field it cci control in commercial and industrial 
| than lower-voltage motors. усь 
Note: Float switches and control panels Require control panel, see Systems. 2EHP2 to 2EHP4 have a ^ т B я 
sold separately: 1 апе; removable built-in check valve. Little Giant Dayton foeller- tle Grant 
` page 2630. : 24WN40 4HU78 2VJ61 2EHP4 
Nominal Min. Max. | Flow Rate © Ft. of Head (GPM) | Мах. Max. 
Voltage Switch Sump Cord Body Impeller Liquid Head Dia. Mfr. Item 
тй (VAC) Amps Actuation Discharge Н Dia. Pit Dia. Length Material* Material* Temp. 10 20 40 60 (ft) Solids — Brand Model No. 
-Phase 
110 9.16 ether Float 2'MNPT 1694 6” 18 20 55 55 130°F 680рт 43gpm -- -- 128 1% Dayton 4HDZ8 4HDZ8 
8 110 107 М№о Switch Incl. 2'FNPT 16 11%" 18 20 C C 140°F |65gpm 33gpm — = |29 yr Goulds ^ WEO311M 2М026 
110 10.7 Мо Switch Incl. 2" ЕМРТ 16" 11947 18" 20 C C 140°F |70gpm 27gpm — = 126 y Goulds МЕ03111 — 2NUZ4 
y 110 8.5 Мо Switch Incl. 177 FNPT 12%" 1095» 18 20 C TPL 130°Е 161 орт 44gpm  — — [38 yr Zoeller N152 56762 
110 11 ether Float 2'MNPT 1654" 67" 18 200 130°F |70 gpm 52gpm | — — |32 1 Dayton 2JGA2 2JGA2 
v 3 р 55 55 1 ІН G 
110 6.4 Мо Switch Incl. 2" Ws 9%" 18 20 C C 77°F |45gpm 37gpm 10gpm  — 45 yr Dayton 49070 4HU70 
110 94 Мо Switch Incl. 17" 9" 18 20 C C 104°F |78gpm 52gpm -- = |31 y Dayton 4HU71 4HU71 
110 94 Tether Ноа! TA" 1 977 18 20 C C 104°F |78gpm 52gpm — = [31 yr Dayton 4HU73 4HU73 
110 10.5 Мо Switch Incl. 17 FNPT 12%" 10342"  18' 20 C TPL 130°F 700рт 52gpm 11gpm -- 44 y Zoeller N153 50703 
110 11.4 Мо Switch Incl. 2" 1796 1376 18 20 C PP 104 °Е |92gpm 76 орт 20gpm - 149 yr Dayton 41Е10 4LE10 
110 11.7 ether Float 2 МАРТ 1634" 67» 18" 20 55 55 130°F 850рт 64gpm -- -- 136 1%" Dayton 2JGA3 2JGA3 
110 1109 № Switch Incl. ^ 2" 6%” 12%6" 18 20 C PP 104°F |76 орт 66 орт 47 gpm 25 gpm | 79 yr Dayton 4HU75  4HU75 
110 11.9 ether Float ze 1634 124 18 20 C PP 104 °F |76 gpm 66 орт 47 орт 25 орт | 79 y Dayton 3BB83 3BB83 
% 110 145 Мо Switch Incl. 2"ЕМРТ 16 — 1177 18 20 C C 140*F |58 орт 50 орт 30gpm 2 орт |61 yr Goulds ^ WEOSTIHH  2NVC1 
110 14.5 Мо Switch Incl. 2" ЕМРТ 16" 1194 18" 20 C C 140°F |78 орт 60gpm 10gpm -- 46 y Goulds WE0511H — 2NUZ8 
110 15 ether Floai 2'NPT 13954 125 18" 20 C C 120°F 115 gpm 98gpm 57gpm -- 63 3 Little Giant 620219 SEAF4 
110 15.5 Мо Switch Incl. 1%" FNPT 1956" 1294 — 24' 20 C BZ 130°F |93 gpm 78 gpm 45 gpm — 56 y Zoeller N161 4NW04 
110 15.5 Vertical Float 177 FNPT 19%6" 1234 24 20 C BZ 130°F |93gpm 790рт 45gpm -- 56 yr Zoeller М161 6JGW7 
220 43 ether Ноа! 1%" 13 9%" 18" 20 C C 104°F |78gpm 52gpm -- -- |31 y» Dayton 4HU74 4HU74 
220 4.7 Мо Switch Incl. 17 FNPT 12" 10%" 18 15 C TPL 130°F |61 gpm 25gpm  — — [23 үлі Zoeller E98 4NW39 
220 51 No Switch Incl. 2" 16%" 12316 18 20 C PP 104 °F |76 арт 66 орт 47 gpm 25 арт 79 ЕЛІ Dayton 4HU76 4HU76 
220 5.1 No Switch Incl. 2" ЕМРТ 182%" 12-4/25" 20 C РР, SS  104?F |75 gpm 67 орт 48 gpm 25 gpm 70 ЕЛІ Barnes 5ТЕР52205 24PKT71 
ЕЛ 220 10 No Switch Incl. 2"FNPT 16 119" 18" 20 C C 140 °F |93 gpm 83 gpm 45 орт 10 орт 67 y» Goulds WEO712H 2М/03 
226, 13.3 ether Float 2" МРТ 13%" 1274" 18" 20 C б 120°F 115 0рт140 орт 115 gpm 76 орт 908 97 Little Giant 620223 ^ 5EAF5 
220 8.3 Мо Switch Incl. 2" 16% 1276 18 20 C PP 104 °F |85 gpm 80 gpm 68 gpm 52 gpm 109 y Dayton 4HU77 4HU77 
1 220 8.3  NoSwitch Incl. 2"ЕМРТ 182069" 12-4/25" 20 C РР,55 104 °Е |84gpm 80gpm 48 орт 52 орт 1008 97 Barnes 5ТЕР102205 24РК72 
220 8.3 ether Float 2 1624 1276" 18 20 C PP 104 °F | 85 gpm 80 gpm 68 gpm 52 gpm 109 y Dayton 3BB85 3BB85 
220 9 No Switch Incl. 2'FNPT 16%) 9574 18 20 C C 140 °F — 70gpm 30 орт |81 %” Little Giant 514520 24WN40 
220 10.2 Vertical Float 177 FNPT 19916" 12%" 247 20 C BZ 130 °F |61 gpm 60 gpm 55 орт 39 орт 86 y Zoeller D165 6JGW8 
1% 220 14 No Switch Incl. 177" FNPT TS 124” 24 20 C BZ 130 °F 140 орт 128 орт 103 gpm 71 gpm | 91 yr Zoeller E188 2VJ62 
? — 220 15.7 Мо Switch Incl. 2" FNPT 1134" 18 20 C C 140 °F |94 gpm 90 орт 77 gpm 63 орт 128 y Goulds ^ WE1512HH 2М/05 
о .220 109 Мо Switch Incl. 2 17% 1306 1820 C PP 104 °F — 100 gpm 62 gpm | 86 yr Dayton 41:14 41:14 
-— 220 14.5 Мо Switch Incl. 17 FNPT 1976 127 24" 20 C BZ 130°F |45 gpm 45 gpm 45 орт 45 gpm 137 W Zoeller E191 4NW20 
-Phase 
1 220 5.6 Мо Switch Incl. 2 1624 12316" 18" 20 C PP 104 °F |85 орт 80 gpm 68 орт 52 gpm 109 y Dayton 3BB86 3BB86 
480 28 No Switch Incl. ^ 2" iow 1270 18 20 C PP 104°F 85 орт 80 орт 68 gpm 52 gpm 109ft 937 Dayton 4HU78 . 4HU78 
1% 220 8.9 Мо Switch Incl. 117 FNPT 1877 1294 24 20 C BZ 130 °F 140 gpm 128 gpm 103 gpm 71 gpm | 91 y Zoeller F188 2VJ65 
480 48 No Switch Incl. 112" МРТ 187 1294 24" 20 C BZ 130 °F 140 орт 128 gpm 103 gpm 71 gpm 91 y Zoeller G188 2VJ61 
2 480 No Switch Incl. 117" FNPT 1877 12394 247 20 C BZ 130 °Е 140 ) apm 130 gpm 109 gpm 85 gpm 110 y Zoeller G189 4NW19 
480 7. 00/5 50 No Switch Incl. 2" 176" 13716 18 00 C PP 104 *F — 100 gpm 62 gpm| 86 y Dayton 4LE13 4LE13 
Flow Rate @ Max Max. 
Nominal Min. Sump Cord Body Impeller Max. Liquid Ft. of Head (GPM) Head Diameter Mfr. Item 
HP Voltage Amps Switch Actuation Discharge H Dia. PitDia. Length Material*Material* Temp. 60 80 100 (ft.) Solids Brand Model No. 
High-Head Filtered Efluent Pumps 
1-Phase 
110VAC 11  NoSwitch Incl. 174 FNPT 2214" 4" 4" 10 ft SS A 86 °F 14gpm 13gpm 11.5 230 ft Vie in Dayton 4NY25 4NY25 
VA 110VAC 10 М№о Switch Incl. 17" ЕМРТ_ 31 4" = 10 ft 55 C 104°F | 14gpm 13 орт 13 gpm | 250ft Clear Water Little Giant 558910 2ЕНР2 
110VAC 10 М№о Switch Incl. 174 FNPT 31 4" — 10 ft 55 C 104°F |22gpm 18 орт 200рт 160ft Clear Water Little Giant 558911 2EHP3 
110VAC 10  NoSwitch Inc. 1% FNPT 31" 4" = 10 ft SS C 104°F |28gpm 23 орт 140рт! 115ft Clear Water Little Giant 558912 2ЕНР4 
* A = acetal, BZ = bronze, С = Celcon®, CI = cast iron, PP = polypropylene, SS = stainless steel, TPL = thermoplastic. 
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PUMPS Scan. Order. Done. = 
Sewage Ejector Pumps Details on page A1. E 


PUMP COMPANY PUMPS 
42? Tsurumi PUMP Licie GIAN. 


Sewage Ejector Pumps 


General purpose pumps remove sewage containing 
solids from drains where a gravity system won't work, 
such as in septic systems that are below the main sewer 
line. They have no screen on the bottom of the pump 
and a large outlet at the top to allow debris to flow 
through freely. These sewage pump systems mount in a 
basin where waste collects from a drain pipe and they're 
turned on and off by an attached switch or control panel. 
The wastewater is then pumped out of the basin and up 
to the main sewer or septic line. The 1-phase pumps 
are compatible with most standard U.S. residential 
electrical wall outlets. 3-phase pumps are more energy 
efficient than one-phase models. 3-phase models 
require control panel, see page 2630. 


Note: Operating pump outside of specified range may result in pump 
damage and/or shortened pump life. 


Qus, EX GOULDS 


Goulds 
4NE74 


Tsurumi 
20LR14 


Min. Flow Rate @ Ft. 
Nominal Sump of Head (GPM) Мах. Мах. 
Voltage Pit Cord Body Impeller Max. Liquid Head Diameter Mfr. Item 
"s (V AC) Amps Switch Actuation Discharge Н Dia. Dia. LengthMaterial* Material* Temp. 10 20 40 60 (ft) Solids Brand Model No. 
-Phase 
110 9.40 No Switch Incl. 2'FNPT 1494 4%" 318 15 ft C TPL 130 °F 60 — — —| 18 2 Zoeller N264 4NW07 
110 9.40 Vertical Float 2" FNPT 1497 11236" 18' 10ft C TPL 130 °F 60 — — —]|18 2 Zoeller M264 4NW06 
110 11.00 Tether Float 2'MNPT 1794 9%" 18 20ft SS SS 130 °F 75 47 — --|25 2" Dayton 2JGA4 2JGA4 
40 — 110 12.00 No Switch Inc. — 2"NPT 16% 10%" — 20f С C 104 °F 95 37 — = [95 7 Dayton 4HU79  4HU79 
110 12.00 Tether Float 2'NPT 16%” 1034" — 20й C C TEF 95 37 — — |25 2 Dayton 3BB87 3BB87 
110 12.00 Vertical Float 2'NPT 16%” 162%” —  20ft C C TEF 95 387 — - 125 2" Dayton 4LE12 4LE12 
220 4.70 No Switch Incl. — 2"FNPT 149 13%" 18 15# C TPL 130 °F 60 — --1Т8 2" Zoeller E264 4NWO08 
110 5.80 No Switch Incl. 2" FNPT 14316" 996 8 321 Т GFRP 104 °F 72 52 6 — |43 "Ww surumi 50TM2.4S 20LR14 
110 5.80 Tether Floa Z'FNPT 1434 996 8" 32ft T GFRP 104 °F 72 52 6 - 43 “4 Tsurumi 50ТМА2.45 201815 
110 10.30 No Switch Incl. 3I FNPT 2176 1396" 24" 15ft C C 104 °F 96 34 — — [26 2 Zoeller N282 4NW30 
110 10.30 Vertical Float F'FNPT 1996 13916" 18  10ft C C 140 °F 96 34 — —|[26 2 Zoeller M282 2P553 
110 10.40 No Switch Incl. 2'FNPT 14%; 13%" 18' 15ft C TPL 130 °F 8 10 — — [215 2 Zoeller N267 4NW10 
110 10.40 Vertical Float Z FNPT 1495" 13076 18  10ft C TPL 130 °F 85 10 — —]|215 2 Zoeller M267 2P552 
110 12.00 No Switch Incl. 2'NPT 16%” 10%" — Wft C C 104 °F 11 43 — —]|25 2" Dayton 4HU80 4HU80 
110 12.00 Tether Floa 2'NPT 15376" 105 —  20ft C C 104 ?F ПІ 43 — —[25 2 Dayton 3ВВ88 3BB88 
№ 110 12.30 Tether Float 2'MNPT 17%" 9%" 18' 20ft SS SS ТИЕ or E j 80 5 — — [32 2 Dayton 2JGA5 2JGA5 
; " END қ ко ontinuous), = қ 
110 14.50 No Switch Incl. 2" FN 19" 12 20 ft C C 140°F (Intermittent) 110 62 29 2 Goulds WS0511BHF 4NE74 
110 1450 NoSwitchincl.  2'TNPT 19° 12% — 20t C a m terr 122 50 — — | 19  2' Goulds WS0511BF 5NXT7 
110 15.00 No Switch Incl. ЖҒМРТ 219 1247 24 201 C CI 130 °F 120 87 10 — 43ft 2 Zoeller N292 4NW?1 
110 15.00 Vertical Float 2'FNPT 1976" 1278 18" 20ft C C 140 °F 120 87 10 — | 40 2" Zoeller M292 2Р555 { 
220 6.20 No Switch Incl. 2" NP 16%” 10%" —  20ft C C 104 °F 11 43 — — [25 2 Dayton 4HU81 4HU81 
220 6.20 Tether Float 2'NPT 15376" 105 —  20ft C C 104 ?F TT 43 — [25 2" Dayton 3BB89 3BB89 
110 15.00 No Switch Incl. 2" FNP 15 13/6 18" 20 ft C TPL 130 °F 101 56 — — |29 2" Zoeller N270 4NW14 
220 8.30 No Switch Incl. 2'NPT 21W' 16247 —  20ft C C 104 ?F 195 130 — — | 36 z Dayton 4LE20 4LE20 
220 8.30 Vertical Float 2" NP 21%" 16%" —  20ft C C 104 °F 195 130 — - 136 2 Dayton 4LB99 4LB99 
220 8.90 No Switch Incl. 3" FNPT 21/6 13%6 24 15 ft C C 104 °F 157 100 — — % 2 Zoeller E284 4NW31 
220 8.90 Vertical Float 2'FNPT 19916 13%6 18" 10ft C C 104 °F 157 100 — — |35 2' Zoeller D284 5CZG6 
1 220 8.90 Vertical Float F'FNPT 1996 13916" 18 10 Tt C C 140 °F 157 100 — -1% 2" Zoeller D284 2P554 
220 9.20 No Switch Incl. 2 МАРТ 1734 97" 18° 20ft SS SS 130 °F 126 96 — — 40 2 Dayton 2JGA6 2JGA6 
220 10.20 Vertical Float Z FNPT 1996 1277 24 20ft C C 104 ?F — TI 5T — [51 2" Zoeller D293 4P020 
220 10.70 No Switch Incl. 2" NP 19%68 12%” — 201 C C 104 °F — 135 70 --| 52 2" Dayton 4HU83 4HU83 
220 10.70 Tether Floa 2'NPT 19/6 12%" —  20ft C C 104 °F — 1385 70 [52 2" Dayton 3BB90 3ВВ90 
220 11.00 No Switch Incl. S3'FNPT 17%" 14/0 —  20ft C C 140 °F 160 100 — — | 35 2'  LittleGiant 514620 ^ 2EHN5 
220 13.50 No Switch Incl. 2'NPT 197" 12% —  20ft C C 140 °F — 145 95 36 66 2" Dayton 4HU85 4Н085 
220 13.50 Tether Float 2" NP 19716" 129 —  20ft C C 140 °F — 145 95 36 66 2" Dayton 4HU86 4HU86 
1% 220 15.50 No Switch Incl. S"FNPT 19345 12196 — 20 ft C C 140 °F 160 137 84 15 64 2" Little Giant 520301 2EHN7 
220 16.00 No Switch Incl. 3" NP 21%" 1695; —  25ft C C 104 °F 335 240 — — | 39 2” Dayton 4LE16 4LE16 
220 16.00 Tether Float 3" NP 21W' 162%; — 25# C C 772 335 240 — — | 39 2%" Dayton 4LE22 4LE22 
220 12.90 No Switch Incl. 4" Flanged 26' 16%" 36° 208 C C 140 °F 265 184 — — 33 3 Zoeller E404 6JGV9 
220 15.00 No Switch Incl. 2" NP 1976" 12%" --  20ft C C 130 °F — 165 120 66 74 2" Dayton 4HU88 4HU88 
220 15.00 Tether Float 2" NP 19/6: 1259 —  20ft C C 104 °F — 165 120 66 | 74 2 Dayton 3BB91 3BB91 
2 220 16.60 No Switch Incl. 2'FNPT 219 12%" 24" 20ft C C 130 °F 199 173 124 66 | 75 2 Zoeller E295 4NW26 
220 17.10 Tether Float 2'FNPT 199 1274" 24' 20 ft C СІ 104 °F 199 173 124 66 | 75 2" Zoeller WD295 4TR67 
220 18.00 No Switch Incl. S'FNPT 19345 12146" — 20 ft C C 140 °F 205 168 120 58 77 2" Little Giant 520100 2ЕНМ9 
220 19.00 No Switch Incl. 3" NP 214" 1695; —  25ft C C 104 °F 3/5 290 85 — | 46 20" Dayton 4LE17 4LE17 
220 19.00 Tether Float 3" NP 21W' 1695" — 25 Tt C C 104 °F 375 290 85 — | 46 2” Dayton 4LE23 4LE23 
Pk 220 19.00 No Switch Incl. 4'Flanged 26' 167" 36° 20ft C C 140 °F 326 241 — — | 38 3 Zoeller E405 6JGW1 
-Phase 
208 3.60 No Switch Incl. 2' FNPT 19%6 1376 18' 15ft C C 130 °F 96 34 — - |26 2 Zoeller 282-0006 531718 
№ 220 2.60 No Switch Incl. 2" FNPT 1492" 13/6 18 15 ft C TPL 130 °F 8 10 — — [215 2 Zoeller F267 4NW12 
480 1.50 No Switch Incl. — 2"FNPT 14%) 13%6" 18  15ft C TPL 130 °F 85 10 — —]|215 2 Zoeller 6267 4NW13 
220 4.90 No Switch Incl. 2' NP 21W' 1695" — 201 C C 130 °F 195 130 — - |36 E Dayton 4LE21 41Е21 
220 6.30 Мо Switch Incl. — З"ЕМРТ 17% 1470 —  20ft C C 140 °F 160 100 — —/ 35 2' Little Giant 514720 2ЕНМ6 
1 220 7.50 No Switch Incl. 2' NP 1976 12%” —  20ft C C 104 °F — 135 70 — | 52 2 Dayton 3BB93 3BB93 
480 2.40 No Switch Incl. 2'NPT 21W' 16297 — 200 C C 104 ?F 195 130 — — | 36 2 Dayton ALET5 41Е15 
480 2.60 No Switch Inc. — 2" MNPT 1734 977" 18 201 SS SS 130 °F 112 86 22 — | 46 2" Dayton 2JGA7 2JGA7 
480 3.70 No Switch Incl. 2'NPT 197" 12% —  20ft C C 104 °F — 185 70 — | 52 z Dayton 4HU84 4НИ84 
1^ 480 4.90 No Switch Incl. 2' NP 19/6: 1259 —  20ft C C 140 °F — 145 95 36 66 2" Dayton 4HU87 4HU87 
220 12.00 No Switch Incl. 2'NPT 19/6 12% —  20ft C C 104 °F — 165 120 66 75 2" Dayton 3BB95 3ВВ95 
220 12.60 No Switch Incl. S3'FNPT 19%: 121549 — 20ft C C 140 °F 205 168 120 58 | 77 2" Little Giant 520150 2ЕНРІ 
220 15.20/13.20 Мо Switch Incl. 3'NPT 21W' 16257 —  25ft C C 104 ?F 375 290 85 — | 46 2%" Dayton 4LE18 4LE18 
2 480 5.20 No Switch Incl. 4“ Flanged 26" 16% 36" 201 C C 140 °F 265 184 — — | 33 3 Zoeller G404 6JGW0 
480 6.00 No Switch Incl. NPT 19/6 12% --  20ft C C 104 ?F — 165 120 66 75 2" Dayton 4HU89  4HU89 
480 6.10 No Switch Incl. FNPT 2196 127€ 24 20ft C СІ 130 °F 199 173 124 66 | 75 2 Zoeller G295 4NW28 
480 6.60 No Switch Incl. 3" МРТ 217" 162342" — 25 ft C C 104 °F 375 290 85 — | 46 2V5 Dayton 4LE19 4LE19 
3 240 to 480 12.90/6.10 Мо Switch Incl. 3'NPT 267 17 — 20ft C C 104 °F — 300 115 — | 52 2% Пауіоп 3BB96 3BB96 
480 6.10 No Switch Incl. 4" Flanged 26" 16%" 36" 201 C C 140 °F 326 241 — —]| 38 3 Zoeller 6405 6JGW2 
5 480 11.80 No Switch Incl. S'FNPT 26%" 16%" 18 201 C C 104 °F 505 450 295 60 | 64 2% Пауіоп 5RZP1 5RZP1 
* CI = cast iron, GFRP = glass fibre reinforced plastic, SS = stainless steel, T = titanium, TPL = thermoplastic. t NEMA 5-20 plug type. 
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PUMPS 
Sewage Ejector & Sewage Grinder Pumps 


Intrinsically-Safe Sewage Ejector Pumps 
= 20-ft. power cord 

These pumps remove sewage containing solids from drains where a gravity system won't work, such as in septic systems that are 
below the main sewer line. These pumps have a nonsparking motor that allows them to operate in hazardous areas where gases and 
vapors could exist under normal operating conditions. Models have no screen on the bottom of the pump and a large outlet at the top 
to allow debris to flow through freely. Carbon/ceramic shaft seal. For use in sump pits with a minimum 24" dia. FM Approved. 


= Max. liquid temp.: 104°F 


Max.  Max.Dia. Body Impeller 

HP Discharge Head Solids Material* Material* 
% 1%inFNPT  56ft y in CI BZ 

%  2inFNPT 40 ft 2in Cl СІ 

1  2inFNPT 35 ft 2in СІ СІ 

2  2inFNPT 75 ft 2in СІ Cl 
* BZ = bronze, CI = cast iron. 

A P Qus 

liberty umps LittleGIANT. 


Sewage Ejector Pump Systems 


= 1-phase 

= Max. dia. solids: 2" 

= Pump discharge: 2" dia. 

= Vent size: 2" 

Remove sewage containing solids from drains 
where a gravity system won't work, such as in 
septic systems that are below the main sewer line. 
Pumps have no screen on the bottom of the pump 
and a large outlet at the top to allow debris to flow 
through freely. They are mounted in a basin where 
waste collects from a drain pipe and are turned on 


@ лид, 


Base Rated Flow Rate @ Ft. of Head Mfr. Item 
Material* Dia. Voltage — Amps 20 Model No. 
CI 1376 — 115VAC 15.50 93 gpm 79 gpm MX161 4HEX6 
CI 13916" 115УАС 15.00 120 gpm 87 gpm МХ292 4HEX8 
Cl 1376 230/АС 98.90 157 gpm 106 gpm DX284 4HEX7 
CI 136" 230/АС 17.10 199 gpm 173 gpm DX295 4НЕХ9 


Libery Pumps 
5YU17 


e 


and off by an attached switch or control panel. The 
wastewater is then pumped out of the basin and 
up to the main sewer or septic line. 


Zoeller 
2MNE5 


Indoor Alarm—Feature an alarm that turns 

on when the water rises to a preset level in the 

sump basin. The alarm alerts that the pump has 
malfunctioned or is not able to keep up with the 
water flow. Compatible with most standard U.S. 
residential electrical wall outlets. 


Little Giant 
442Н85 


Without Alarm—Compatible with most standard 
U.S. residential electrical wall outlets. 


Nominal Basin Flow Rate @ Ft. of Head (GPM) 
Voltage Switch Pump BodyMax. Liquid Cord Alarm Max. Mfr. Item 
HP (VAC) Amps Actuation Dia. Сар. Material* Material* Temp. Length Included 5 10 15 20 Head Brand Model No. 
110 12 Tether Float) 24in 24іп 41 gal PE PE 140 °F 10 ft No |122 gpm 99 орт 65gpm 9gpm 21 ft Liberty Pumps Р3821Е41 2WMP2 
110 12 Tether Float) 24in 24іп 41 gal PE PE 140 °F 10 ft Yes |122 gpm 99 орт 65 gpm 90рт 21 ft Liberty Pumps P382LE41/A2 5YU17 
110 12 TetherFloat| 30in 21in 41 gal PE PE 140 °F 10 ft Yes |122 gpm 99 орт 65gpm 90рт 21ft Liberty Pumps P372LE41/A2 5YU14 
Фо 110 55 Vertical Float, 30in 18іп 33 gal PE PE 110 °F 15ft No 82gpm 530рт 32 орт — 19 ft Zoeller 912-0121 2ММЕЗ 
110 8.5 TetherFloat/26 3556 in 24in 41gal — PE 120 °F 20 ft No |1100рт 70 орт ЗО орт — 20 ft Little Giant 509673 447Н85 
110 94 Vertical Float, 30in — 18in 33 gal PE CI 130 °F 15 ft No 90 gpm 60 орт 23 gpm — 18 ft Zoeller 910-0083 — 2MNE1 
220 47 Vertical Float 30in 18in 33 gal PE CI 130 °F 15ft No 90 орт 60 орт 23 орт — 18 ft Zoeller 910-0034 2ММЕ5 
110 10.4 Tether Float) 24in 24іп 41 gal РЕ CI 130 °F 10 ft Yes 1280рт 53gpm 32gpm 100рт! 21ft Zoeller 912-1117 — 6JGW6 
110 10.4 Vertical Float 25 %in 24in 41 gal PE CI 130 °F 10 ft Yes 1280рт 53gpm 32gpm 100рт! 21ft Zoeller 912-1116 6/6М/4 
110 12 TetherFloat| 24in 24іп 41 gal PE PE 140 °F 10 ft No (140 gpm 118gpm 92gpm 550рт 24ft Liberty Pumps — P382LE51 2ММРЗ 
% 110 12 TetherFloat| 24in 24іп 41 gal PE PE 140 °F 10 ft Yes 1140 gpm 118 gpm 92 gpm 55 орт | 24 ft Liberty Pumps P382LE51/A2 5YU18 
110 12 Tether Float) 30in 21іп 41 gal PE PE 140 °F 10 ft Yes (140 gpm 118 gpm 92 gpm 55 орт | 24 ft Liberty Pumps P372LE51/A2 5YU15 
208,220 6.8 Tether Float) 24in 24in 41 gal PE PE 140 °F 10 ft Yes (140 gpm 118 gpm 92 gpm 55 орт | 24ft Liberty Pumps P382LE52/A2 5YU19 
208, 220 6.8 Tether Float) 30in 21in 41 gal PE PE 140 °F 10 ft Yes 1140 gpm 118 gpm 92 gpm 55 орт | 24 ft Liberty Pumps P372LE52/A2 5YU16 
* Cl = cast iron, PE = polyethylene. 
А Dayton} = 
LbesSy Pumps iid 
d scores Liberty Pumps 
H 21TN69 
Sewage Grinder Pumps 
General purpose pumps feature a grind- 4HEWS8, 6JGW9 and 197428 require control 
ing plate on the bottom that shreds large panel 4DMG6. For control panels, including 
particles into small fragments so the duplex control panels, see page 2630. 
ined n о P 1-Phase—Compatible with most standard 
pump ge Sy р U.S. residential electrical wall outlets. у 
models, also known as grinder pumps, are 
not for use with septic systems since the 3-Phase—These motors are more efficient Zoeller Liberty 
small particles will not be filtered out іп the (пап 1-phase. Motors use a higher voltage 4HEW7 Fue 
septic system's drain field and will contami- that allows for larger motors that require 6 
nate the groundwater. Zoeller pumps are less current than lower-voltage motors. 
auto-reversing and require control panels. Require control panel, see page 2630. 
4HEW7 requires control panel 4DMG5. 
Nominal Min. Max. Flow Rate @ Max. 
Voltage Switch Sump Cord Body Impeller Liquid Ft. of Head (GPM) Max. Diameter Mfr. Item 
НР (VAC) Amps Actuation Discharge Н Ша. PitDia. Length Material* Material* Temp. | 10 20 40 6 Head Solids Brand Model No. 
1-Phase 
y 10 7.0 Vertical Float 1Y4inFNPT 174" 11172" 18" 15Ң C EP — 130?F| 31 22 — -- |3508 102%2in Zoeller 803-0013 — 49DE59 
220 3.0 Vertical Float 1 Vin FNPT 174 1112" 18" 15ft C EP 130°F| 31 22 — — | 35.0ft 10795 in Zoeller 803-0014 — 49DE60 
110 110 Vertical Float 1 Жіп FNPT 17/4 113 18 — 15ft C EP  130?F| 42 35 18 — 5508 10?95 in ^ Zoeller 807-0012 — 49DE61 
1 110 12 Tether Floa 2 in FNP 1794" 11" 24" 10 ft C C 140?F| 42 36 15 — | 50.0 2in Liberty Pumps PRG101A 21ТМ69 
220 5.0 Vertical Float 1 Жіп FNPT 177" 11'й 18 15Ң C EP 130°F) 42 35 18 — |5508 10?95 in Zoeller 807-0013 — 49DE62 
220 6 Tether Floa 2 in FNP 17%" 11" 24" 10 ft C C 140?F| 42 36 15 — | 50.0 2in Liberty Pumps PRG102A 21TN71 
19,220 9 Мо Switch Incl. 1% іп FNPT 2015» 6.8 24" 166 SS D 104?F| 26 25 20 15 | 98.0 Yin Dayton 114344 11A344 
2920 9 No Switch Incl. 1 іп FNPT 201%” 7.8" 24" 20 ft SS D 104?F| 46 44 28 — | 65.0 Vs in Dayton 11A341 11A341 
208.220 15 No Switch Incl. 1 У іп FNPT 19%" 9" 24 — 25ft C SS  140^F| 50 50 48 42 |108.0ft 2in Liberty Pumps LSG202M 10/104 
208.220 15 No Switch Incl. 1 У in ЕМРТ 19%" 97" 24" 25 ft C 55 140?F| 39 39 39 39 |18508 2іп Liberty Pumps 156Х202М 2WMN8 
208,220 15 TetherFloat 1 4inFNPT 19/7 — 24 — 25ft C SS  140^F| 50 50 48 42 |10801 2іп Liberty Pumps 1562004 — 5YU10 
220 11 NoSwitch Incl. 1 Жіп МРТ 21%" 7.6" 24" 16 ft SS D 104°F| 42 40 38 25 | 98.0 Ve in Dayton 114345 114345 
2 220 11 No Switch Incl. 1 У іп FNPT 21/7 7.8" 24" 16ft SS D 104?F| 47 46 38 20 | 820 Ye in Dayton 114342 — T1A342 
220 13.7 Tether Float 1 7 іп МРТ 18%" 1196 — 24" 20 ft C EP 130°F| 46 46 46 43 |1070ít  — Zoeller 820-0011 — 4HEWS 
220 14 No Switch Incl. 1 У іп ЕМРТ 18%" 11%" 247 206 C EP — 130?F| 46 46 46 43 10708  — Zoeller 820-0004 — 6JGX0 
220 15 Tether Float 1 іп FNP 21' 8106 16 20 ft C C АБЫ = 57 57 54 |1000ft — Dayton 3BB97 3BB97 
220 172 NoSwitch Incl. 1 Yin МРТ 2334 11278" 24" —20ft C D 130?F| 45 45 42 30 10408 - Zoeller E840 4HEW7 
3 220 23.1 No Switch Incl.2 % in Flanged 30%" 11" 24" 20 ft C Brass 140?F| 93 89 65 30 | 72.0 Yin Dayton 127645 127645 
5 220 35.2 Мо5м/йсһ Іпсі.2 7 іп Flanged 307 11" 24" 206 C Brass 140°F| 99 99 99 98 |1300ft in Dayton 12T648 127648 
* СІ = cast iron, DI = ductile iron, EP = engineered polymer, SS = stainless steel. | CONTINUED | 7 
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Sewage Ejector & Sewage Grinder Pumps Details on page A1. 

T continuen] —— 
А @ лш, ayton 

Sewage Grinder Pumps libefty Pumps 

Nominal Min. Max. Flow Rate @ Max. 

Voltage Switch Sump Cord Body Impeller Liquid Ft. of Head (GPM) Max. Diameter Mfr. Item 
La ) Amps Actuation Discharge Н Dia. Pit Dia. Length Material* Material* Temp. | 10 20 40 60 Head — Solids Brand Model No. 
3-Phase 

208 12.3 No Switch Incl. 1 Yin FNPT 2334 112v 24' 20 C DI 1309 45 45 42 30 |1040ft  — Zoeller J840 4HEW8 

208,220 10.6 Мо Switch Incl. 1 74 inFNPT 197" 97" 24 25 C 55 140°F| 39 39 39 39 |185.0ft  2in Liberty Pumps LS5GX203M . 2WMN9 

208,220 10.6 No Switch Incl. 1 И іп ЕМРТ 1977 97 24 25 C SS  140^F| 50 50 48 42 |108.0ft 2in Liberty Pumps LSG203M — 1XGC6 
2 220 10.8 No Switch Incl. 1% іп FNPT 2394 112142" 24" 20 C DI 104°F| 45 45 42 30 |1040ft  — Zoeller 840-0006 197428 

480 4  NoSwitchInc. 1 У іп ЕМРТ_ 27 81316 160 20 C CI 77 FL — 57 57 54 |1000ft 3in Dayton 3BB98 3BB98 

480 5.3 No Switch Incl. 1% іп МРТ 1977 — 24 10 C 55 140?F| 50 50 48 42 |10800 2in Liberty Pumps LSG204M — 1XGC7 

480 5.3 No Switch Incl. 1 йіп МРТ 197" 07 24 05 C SS  140^F| 39 39 39 39 |185.0ft 2in Liberty Pumps 156Х204М 2WMP1 

480 5.5 Мо Switch Incl. 1 іп FNPT 24757 112782" 24 20 C DI 130?F| 45 45 42 30 |1040ft — Zoeller 840-0008 —6JGW9 

220 9 Мо Switch Incl. 1 У іп ЕМРТ 21%" 7.8 — 24 16 SS DI 104°F) 57 54 49 38 9100 Yin Dayton 114343 Т1АЗ43 

3 220 14,3 No Switch Incl.2 % in Flanged 307" 11" 24 20 C Brass 140?F| 93 89 65 30 |720ft Vin Dayton 121646 127646 
480 7.15 NoSwitchIncl.2 %2 in Flanged 307 11 24 00 C Brass 140^F| 93 89 65 30 |720f in Dayton 12T647 12Т647 

5 220 20.68 No Switch Incl.2 % in Flanged 304" 11" 24 20 C Brass 140?F| 99 99 99 98 113001 in Dayton 121649 127649 
480 10.34 Мо Switch Incl.2 7 in Flanged 30/7 11" 24 20 C Brass 140?F| 99 99 99 98 | 130.0ft ^in Dayton 12T650 12T650 

7% 220 24,64 No Switch Incl.2 % in Flanged 30/7" 11" 24 20 C Brass 140?F| 99 99 99 99 |1550ft in Dayton 127651 12T651 


* CI = cast iron, ПІ = ductile iron, EP = engineered polymer, SS = stainless steel. 


ки liberty Pumps 


Sewage Grinder Pump 

Systems with Alarm 

= 1-phase 

Tether float switch actuated pumps feature an alarm that turns on when 
water rises to a preset level in the sump basin to alert that the pump has 
malfunctioned or is not able to keep up with the water flow. Systems 
include grinder pumps, basins, pipe, control panels, and switches to turn 
pumps on and off. Pumps have a grinding plate on the bottom that shreds 
large particles into small fragments so the pump inlet won't clog and the 
waste can be pumped into a sewage system. Systems are not for use with 
septic systems since the small particles will not be filtered out in the septic 


system’s drain field and will contaminate the groundwater. The 110V pumps 


21TN73 10V137 4HEX1 В Я А : É 
are compatible with most standard U.S. residential electrical wall outlets. 
Switch Min. Max. Flow Rate @ Max. Мах. 

Nominal Electrical No. of Sump Cord Body Impeller Liquid Ft. of Head (GPM) Head Diameter Mfr. Item 

HP — Voltage Amps Connection Н Pumps Dia. РИ Оіа. Length Material* Material* Temp. 5 10 20 30 (ft) Solids Brand Model No. 
һр 110VAC 7А Piggyback 30" 1 10%6 16 151 С ЕР 104 °F 23 27 13 —[ 2f — Zoeller 915-0005 197429 
th 110VAC 12А Integral 24 1 2498 — 10 ft CI CI 140 °F 44 42 36 27! 508 2in Liberty Pumps P382XPRG101 21ТМ73 
P 410VAC 12A Integral 24 2 02976  — 10 ft С CI 140 °F 44 42 36 27! 50# 2in Liberty Pumps P682XPRG101 21TN75 
200V AC 15A Integral 72° 2 42 — Жї Cl $$ 140°F | 50 50 50 50 108ft 2іп Liberty Pumps 03672156202-48 10V137 
2 hp —5 дб 137A Piggyback — 1 — — Wf CI DI T30?F | 46 46 46 46 106 — Zoeller 922-0092 — 792XW1 
220VAC 172A Integral 239 2 11?» 36" 20 ft CI DI 130 °F 45 45 45 44) 104 ft = Zoeller 923-0006 4HEX1 


* СІ = cast iron, DI = ductile iron, EP = engineered polymer, РР = polypropylene, SS = stainless steel. 


Sludge Pumps Daytoni 


= Pump discharge: 4" dia. = Max. liquid temp.: 140°F = Include 20-ft. power cord 

Use to transfer a mixture of fluid, usually water and pulverized solids. They are attached to a tank to drain the 

sludge that is noncorrosive and nonexplosive. Pumps are suitable for use in sewage treatment and industrial 

applications. Three-phase pumps have motors that are more efficient than one phase, and they use a higher 
12U574 voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. All models require a 
control panel, sold separately on page 2630. 


Flow Rate @ Max. 
Overall Min. Sump Body Impeller | Ft. of Head (GPM) | Max. Diameter; Mfr. Item 
HP Height Оа. Pit Dia. Amps  Material* Material* 5 10 30 Head Solids | Model No. 
1-Phase 
1V»^hp 29 %6іп 161316" 96 іп 58.2 А СІ CI 770 740 475 | 540ft 3 in 12U574 12U574 
3-Phase 
15hp 33% 17%" 96 in 57.2A СІ CI 940 890 705 | /80ft 3 in 120579 120579 
* CI = cast iron. 
Sump/Sewage Basins Dayton} uum. 
LittteGIANT mmc 
Basins keep dirt and debris from entering the sump pit and clogging 
the sump pump inlet. ideal for new construction or renovation. 
Mfr. Item 
Description Inlet Outlet Vent Material Н Dia. Сар. Includes Brand Model No. 
1% 1inii2?in 2 StructuralFoam 14'  — 11.0 gal Cover Dayton 4ВК10  4RK10 
— іп — Polyethylene 22" 18" 18.0 gal — ШЕ 513902  2EHL9 
M E 1 in 3" Polyethylene 22" 18" 18.0 gal Cover, Sealing Zoeller 31-0249 4NW29 
yethy M Hardware, Flanges 
4RK10 4NW29 — — — Polyethylene 207 18" — 22.0 gal = Zoeller 31-0444 120350 
Sewage 4 = = Polyethylene 30 18" 30.0 gal 4" FG HUB Zoeller 31-0080 120346 
Basin 4 Poly Structural 3e. 24" 65.0 gal 4' CI HUB Zoeller 31-0110 120348 
= Slotted = Polyethylene 7 — 20" — — Zoeller 17-0135 120351 
Ѕитр Ваѕіп Cord Grommet, Little 
Cover — 2" — Polyethylene 2" 20%" — Discharge Grommet, Giant 14940654 21F469 
Hardware, Sealing Tape 
Hardware Pack 
21F469 А 
Sewage — — 2" о Poly Structural 4» pg yy Includes (Screws, Lid Zoeller 17-0411 120347 
Basin Cover күрө Anc aor 
Grommets), Washers 
ee ^ = 2" 2" Steel 1 28 — Hardware Pack Zoeller 17-0806 12U349 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Sink Drain Pumps & Sump Pump Systems 


^HARTELL «САМ ШАШ  Flotec. LiberfyPumps 
Sink Drain Pump Systems еее 


= Max. dia. solids: 3⁄4" 


Allow for wastewater draining of sinks, 
tubs, and washing machines where 

a gravity system won't work, such as 
in a basement that is below the main 
sewer line. Pumps are connected near 
the area to be drained and allow auto- 
matic basin draining when the basin 

is full. Dayton systems have a vertical 


еге 


Dayton Flotec 
2VJ77 401278 


aC Ў 


have nonclogging stainless steel impel- 
lers. Liberty Pumps models feature a 
separate access cover to ease switch 
maintenance and a piggyback-style 
plug. Little Giant pumps have thermal 
overload protection. 36N560 and 
36N561 are preassembled while 
4NY91 is compact for tight spaces. 
Zoeller models can be installed with an 


Hartell 
411M32 


Liberty Pumps 
1GEK4 


float switch while 12F739 and 12F740 internal trap to save space and have no Zoeller Little Giant Dayton Liberty Pumps 
inlet filters or screens to clean. 2P778 4NY91 12F741 2WMN6 
Basin Flow Rate @ Ft. 
Nominal Voltage Switch Basin Basin Basin Capacity Basin |Pump Body Max. Cord of Head (GPM) Max. Mfr. Item 
HP (V AC) Amps Actuation (Inlet Dia. Height Dia. (gal. ^ Material*| Material* Liquid Temp. Length 5 10 15 20 (Head (ft.) Brand Model No. 

Ys 110 22 Diaphragm 1 -- — 1.0 — ABS 140 °F or |28 10 — — 11 Hartell LTA-1 411М32 
% 110 5 Diaphragm ТУ” ios — 5.0 PP — 120 °F 10 15 12 8 — 21 Little Giant 505055 36N560 
V 110 5.0 Vertical Ноа! T 6%% — 1.0 ABS PP 130 °F aft |45 22 — — 12 Hartell LTP-1. 411M30 

110 3.1 Vertical Floa 17" 127" 119" 5.0 PL TPL 130 *F 10 38 30 14 — 18 Dayton 2VJ77 2VJ77 

110 4.0 Vertical Floa Т” 14194" 15196" 6.0 SF SF 70 °F 8ft |51 40 28 11 22 Flotec FPZS33LTS 401278 

110 4.1 Vertical Floa Т" 1398 — 6.0 HDPE СІ 140 °F 10 36 30 25 12 25 Dayton 12-738  12F738 

110 4.1 Vertical Floa TW 13%” - 6.0 HDPE TPL 140 ^F 108 | 40 36 32 23 25 Dayton 12F739 12Е739 

% 110 5 Vertical Floa 17" lw 13%" 43 PO PP 140 °F 10 38 25 15 4 21 Liberty Pumps 404 1GEK4 
110 5.6 Vertical Floa 1W 699 — 2.0 ABS PP 130 °F 8ft |48 35 10 — 16.5 Hartell LTS-1 411М31 

110 9.7 Vertical Ғіоа! ТУ” 107%" 12W 5.0 PP Cl 130 °F 9ft | 43 34 19 0орт 19.2 ft Zoeller 105-0001 2P778 

115 9 Diaphragm TW 10» 14 3.5 РР — 140 ^F 108 | 46 29 13 - 18 Little Giant 506065 4МҮ91 

115 9 Diaphragm 17" 1596"  — 5.0 РР — 120 *F 10 46 29 13 — 18 Little Giant 506055 36М561 

110 4.9 Vertical Floa TW 134%” - 6.0 HDPE CI 140 °F 108 | 42 38 32 24 26 Dayton 12F/40 —12F740 

110 4.9 Vertical Ноа! ТУ” 1398 — 6.0 HDPE TPL 140 °F 10 55 51 46 39 28 Dayton 12F741  12F741 

V 110 7.3 Vertical Роа 2" 14%" 1394" 5.5 PO PP 180 °F 108 48 44 39 32 34 Liberty Pumps 405 1GEK5 

110 9.4 Vertical Ноа! 17" 1078" 1275" 5.0 РР СІ 130 °F 15 72 61 45 25 23 Zoeller 131-0001 56761 

208, 220 3.5 Vertical Floa 2" 1476" 13% 55 PO PP 180 °F 108 |48 44 39 32 34 Liberty Pumps —405HV  2WMN6 


* ABS = acrylonitrile butadiene styrene, CI = cast iron, HDPE = high-density polyethylene, PO = polyolefin, PP = polypropylene, SF = structural foam, TPL = thermoplastic. 


Sump Pump and Crawl 
LittleGIANT. lihefty Pumps 


Space Systems 


лик 


= Max. dia. solids: 3%”, except 5CZF9 connections on the side of the basin 
and 6JGW5 are 1⁄2", 4HGH7 is 2” allowing the top of basin to be flush - 
Quickly remove wastewater where with ground level. 5CZF9 and 6JGW5 7%. 
gravity drain lines аге not available. help eliminate water and dampness, 
10V133,10V132 and 5CZF9 are for | preventing damage, odors, and mold/ tiie 
use in dewatering crawl spaces, fungus growth. All systems include a Giant adile: 
basements, and where water pooling Pump, pipe, sump basin, and sump 4HGH7 5CZF9 Zoeller 
occurs, and include discharge hose. basin cover suitable for a basement 6JGW5 
4HGH7 has discharge and electrical sump pump installation. Liberty Pumps 
10V132 
Basin Pump Мах. Flow Rate @ Ft. of Head (GPM) Max. 
Rated Switch Basin Basin Capacity Basin Body Liquid Cord Head Mfr. Item 
HP Voltage Amps Actuation | Height Dia. (gal.) Material*|Material* Temp. Length 5 10 15 20 (ft.) Brand Model No. 
440 115VAC 13 TetherFloat | 30 20" 13.0 PE PE 120°F 208 110 70 30 — 20 Little Giant 500922 — 4HGH7 
% 115VAC 7.5 Vertical Float} 15 15° 75 PE | ALPP  140^F  10ft 48 44 38 32 34 Liberty Pumps CSP-457 10V133 
Y& 115VAC 5.2  VerüicalFloat, 15° 15° 52 PE | ALPP  140^F  10ft 38 18 20 48 21 Liberty Pumps CSP-23/ 10V132 
Yo 120/А6 97 Vertical Float) 107€ 1276 97 PE Cl 130?F  25ft 43 34 19 — 192 Zoeller 108-0001 5CZF9 
yw 120VAC 97 Vertical Float) 27 18 97 PP СІ 13095 9ft 43 34 19 - 19 Zoeller 900-0002 6JGW5 
* AL = aluminum, CI = cast iron, PE = polyethylene, PP = polypropylene. 
= 2 ӘУ/ 27724 
Pump Replacement Parts/Accessories HbeffyPumps ,4.GIANT 22222 
Additional replacement parts are available on Grainger.com. 
Mfr. Item 
Description For Use With For Use With Model No. 
Liberty Pumps 
tump RST Mfr. No. 237, 230, 233, 457, 450, 453, 257, 287 2WMJ9, 2WMK1-5, 5YE75, 5YE77 4445000 5ҮЕТ9 
ittle Giant 
Diaphragm Switch Repair Kit 10-CIA, 6-CIA, 8-CBA, Mfr. No. RS-5-18 2P353, 3P639, 3P641, 3P643 599320G 4МХМ6 
Garden Hose Adaptor 3P640 3P640 599025 АМХМ2 
Housing/Switch 3P639, 4NY91 3P639, 4NY91 108049G 4МХК8 
Impeller Mfr. No. 5MSP-18 2P352 1053106 4МХП 
Intake Screen Mfr. No. 506923 4NY91 1131316  4NXL4 
Tank Mfr. No. 3-ABS, VCL-14ULS, VCL-24ULS, VCL-24ULS-230, VCL-458, VCL-45ULS-230 20702, 2P096, 3P731, 3P732, JRLO5, 48106 1535026 4МХІ5 
Volute 1-A, 1-AA-18, Mfr. No. 1-AA, PE-1 1P553, 1P939, 2P526, 3P734 1013756 4МХН8 
Volute 2E-NYS, Mir. No. 2E-N, PE-2H 1P321, 4RK84, 4RK93 102332G — 4NXJ1 
Volute 2E-38N-WG, 2E-38NY, 2E-NDVR, Mfr. No. 2E-38N 1P372, 1P521, 4RK85, 4ХК38 1023756 — 4NXJ2 
Volute Base 6EN-CIM, Mfr. No. 506951 4XK40, 4ХК41 1063696 4МХК4 
uie Angle Float Switch TOE-CIA-RFS, 509925, 9S-SMPX-LG, 9SN-CIA-RF, Mfr. No. WCR-9SP 4HGH7, 4NY89, 4NY90, 4RK90, 4RK91 599117G — ANXN3 
Deller 
Arm and Seal 2P547 to 2P550 2P547-2P550 004704. 2VJ66 
Cap & Switch Unit 2P547, 2P549, 2P550 2P547, 2P549 004702 — 2WJ75 
Capacitor M3098, Mfr. No. M292, N292 2Р555, 4ММ/21, 4Р023 003575 2/167 
Flange Kit E284, G295, J284, M292, Mfr. No. D284, N292 2P554, 2P555, 4NW21-4NW28, 4NW31, 4NW32 10-1305 2\76 
Mechanical Switch M267, Mfr. No. M137 2Р551, 2P552 004740 2М111 
Mechanical Switch 2P554, 2P555 2P554, 2P555 004744 — 272 
Mechanical Switch M264, M3098, M98, Mfr. No. M53 2P547-2P550, 4ММ/06, 4P023 004705 —2VJ73 
Mechanical Switch 2P553 2P553 004755 2/74 
Power Cord M55, M57, Mfr. No. M53 2P547-2P549 004700 2168 
Pump Stand Sump & Effluent Pumps Sump & Effluent Pumps 10-2421 3NXV7 
Relay 2P555. 4NW21 2Р555, 4NW21 217092 2\69 
Relay E284, Mfr. No. E191 4NW20, 4NW31 217093 2VJ70 
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PUMPS 
Pump Control Panels, Dewatering Pumps & Check Valves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


a Nominal Voltage 
à Phase (VAC) Amps For Use With 
we Number of Pumps Controlled: 1 
П 10 40 Sub. Pump, No Switch 
110, 208,220 01020 - 
L 110, 208, 220 0 to 20 Sub. Pump, No Switch 
Б 110, 208,220 71015 — 
n pro 1 110, 208, 220 71016 Sub. Pump, Мо Switch 
n 110, 208, 220 151020 = 
E 110,208,220 151020 Sub. Pump, No Switch 
— n— | 110, 208, 29020 io 30 T 
pU m s ud - 
208,220,480 41063 — 
a 208, 220,480 61010 = 
208, 220,480 6.531010 — Sub. Pump, No Switch 
208, 220, 480 91013 Sub. Pump, Мо Switch 
3 208, 220,480 91014 - 
m m 208, 220, 480 131018 = 
208, 220, 480 14 to 20 Sub. Pump, No Switch 
» P 208,220,480 231032 = 
220, 480 20 4HEWS 
« Number of Pumps Controlled: 2 
= 110 010 12 = 
а E ШЕШ JR ыызы 
5 E. 0 ub. Pump, No Witch 
poi 110, 208,220 — 710 15 ON 
1 110, 208, 220 71016 Sub. Pump, No Switch 
М 110,208,220 151020 — 
Hoffman 110,208,220 131020 ‘Sub. Pump, No Switch 
110, 208, 220 20 to 25 Sub. Pump, No Switch 
Pump Control Panels 208 220 480161032 z 
p 208, 220,480 1.61025 — Sub. Pump, No Switch 
Models are wall-mounted boxes with relays, switches, 25 220-150—45 19 Sub. Pump, No Switch 
and breakers for controlling the start and stop cycling 208,220,480 — 4106.3 Sub. Pump, No Switch 
of sump and sewage pumps and attached alarms. з 200220290 — бю Pump, No Switch 
These pump control panels use wiring to connect to 208.220.480 — 91013 Sub. Pump, No Switch 
the pump and allow for automatic or manual pump D TOT BEI RI = 
operation depending on the application. 208,220,480 141020 Sub.Pump, No Switch 


sapere. ARO 


These self-priming and run-dry capable pumps 
operate at low speeds to handle mud, leaves, twigs, 
sand, sludge, trash-laden water, and soft solids 
without clogging or choking. They are powered by an 
air compressor and don't have an electric motor that 
produces sparks that may ignite flammable liquids. 
Pumps transfer moderate amounts of water on 
jobsites and accept an inlet hose so they don't have 


5VD15 


Prevent backflow of sump disposal lines, wastewater 


Encl. Mfr. Item 

Type Brand Model No. 
NEMA 4X, UL Type 4X — Hoffman VYN115PCP40 — 4FNYG 
NEMA 4X Dayton 2Р262 2PZG2 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman VS-1240V0020S — 4FNY7 
MA 4X Dayton 2Р264 2PZG4 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman /5-1240/07165 4ҒМҮ8 
NEMA 4X Dayton 2Р265 2PZG5 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman VS-1240V1520S 4ҒМҮ9 
NEMA 4X Dayton 2Р263 2PZG3 
NEMA 4X Zoeller 10-2582 4DMG5 
NEMA 4X Dayton 2PZF8 2PZF8 
NEMA 4X Dayton 2PZH1 2PZH1 
NEMA 4X Dayton 2PZH2 2PZH2 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman — VS-3480V0610S ДЕМ27 
NEMA 4X, UL Түрө 4X Hoffman VS-3480V0913S 4ҒМ78 
NEMA 4X Dayton 2PZH3 2PZH3 
NEMA 4X Dayton 2PZH4 2PZH4 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman VS-3480V1420S ДЕМ29 
NEMA 4 Dayton 2PZF9 2PZF9 
NEMA 4X Zoeller 10-0353 4DMG6 
NEMA 1 Zoeller 10-0804 3GVK2 
NEMA 4X Dayton 2Р766 2PZG6 
NEMA 4X, UL Type 4X — Hoffman /5-1240/00200 — 4FNZ2 
NEMA 4X Dayton 2Р268 2Р708 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman VS-1240V0716D 4ҒМ73 
NEMA 4X Dayton 2Р769 2Р709 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman VS-1240V1520D — 4FNZ4 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman VS-1240V2025D 4ҒМ75 
NEMA 4 Dayton 2PZG7 2PZG7 
UL Type 4X Hoffman VS-3480V0103D 5GUT8 
UL Type 4X Hoffman VS-3480V0204D 560079 
NEMA 4X Dayton 2PZH5 2PZH5 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman VS-3480V0406D — 4FPA1 
NEMA 4X Dayton 2PZH6 2PZH6 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman VS-3480V0610D АҒРА2 
NEMA 4X, UL Type 4X — Hoffman —VS-3480V0913D АҒРАЗ 
NEMA 4X Dayton 2PZH7 2PZH7 
NEMA 4X Dayton 2PZH8 2PZH8 
NEMA 4X, UL Type 4X Hoffman VS-3480V1420D АҒРА4 


Pneumatic Utility and Dewatering Pumps 


to be placed in the water that needs to be drained. 
They are self-draining to prevent damage in below- 
freezing weather and have a continuous automatic 
lubricating internal oiler and an oil-batch-lubricated 
shaft seal. 5VD16 and 5VD15 have a screened inlet 
and an adjustable impeller and impeller cover to help 
maintain peak performance. All models have a cast- 
iron, 2-vane trash-type impeller. CE Certified. 


Sizes, go to Grainger.com and search for "sewage 


Air Inlet Max. Max. Diameter Body Impeller Max. Liquid Flow Rate @ Ft. of Head Mfr. Item 

rM erat КЫЛ Т is марта" маа" ТЕРЕ 275 Т 210 150 a SANDPIPER SMA BAN awed 
psi B in ^ in .0 gpm 0 gpm .0 gpm Д Е 
90 psi 90.0 ft 215 in FNPT TA in CI СІ 150 °F 85.0 gpm 75.0 gpm 70.0 gpm Aro P237A1-EU 5VD15 
90 psi 240.0 ft 2 in FNPT YA in СІ СІ 150 °F 240.0 gpm 230.0 gpm 225.0 gpm Aro P35A1-EU 5VD16 
* AL = aluminum, ĈI = cast iron. 
"а Em NL Баб Pumps 
N ү, | ' 
( ы Sump/Sewage Check Valves 


5CZG9 ` ^ 


E 


lines, sewage lift stations, and ejector systems. They 
are used in combination with piston, diaphragm 

and metering pumps and commonly use ball check 
valves that combine balls and seats in the same 
valve body for a leak-free shutoff. For additional 


12U355 


Connec. 
Item Size Type 
Check Valve ТИ" ог Т" Slip Union 
Ту" Socket 
Check Valve with Ту" Solvent 
Ball Valve 2 Socket 
2 Solvent 
Check Valve with Ball Th Socket 
Valve and Union 2 Socket 
Check Valve with Union 1% pocket 
ТУ” or ТУ" Slip x Slip 
Ту" Solvent Weld 
2 FNPT 
Full Flow Check Valve 5r Slip x Slip 
3 Compression 
Ky Solvent Weld 
High Temp. Swing Тр" ЕМРТ 
Check Valve 2 FNPT 
Klunkless Check Valve 1W' or 177 Slip Union 
Screw-In Check Valve 14" or 1%" MNPT 
=, 4 Silent Check Valve E solvent Weld 
aS — А 5" ompression 
le " ( айбёо Swing Check Valve 2 Compression 
i ; [ n True Union Swing Waste Ту" Socket 
авсав “4 Water Check Valve 2" Compression 


check valves.” 


Klunkless 1XHV8—A large “silencing air chamber" 
absorbs the clunking sound when the sump pump 
turns off. 


Material of Mounting Item 
Construc.* Position Brand No. 

TPR Vertical Dayton 4UN79 
PVC Vertical Dayton 4RG92 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 12U355 
PVC Vertical Dayton 4RG93 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 12U356 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 5CZG9 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 5CZHO 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 5CZH1 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 5CZH2 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 2P843 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 6JGV5 

Cl Vertical or Horizontal Zoeller 2P845 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 2P844 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 50708 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 6/6/7 

Cl Vertical or Horizontal Liberty Pumps 4DKK7 

Cl Vertical or Horizontal Liberty Pumps 4DKK8 
ABS Vertical PHCC Pro Series  1XHV8 
TPR Vertical Dayton 4UN78 
PVC Vertical or Horizontal Zoeller 6JGV6 
PVC Vertical Dayton 4RG88 
PVC Vertical Dayton 4RG89 
PVC Vertical Dayton 4RG90 
PVC Vertical Dayton 4RG91 


* ABS = acrylonitrile butadiene styrene, CI = cast iron, PVC = polyvinyl chloride, TPR = thermoplastic rubber. 
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PUMPS 


Sump & Sewage Float Switches 


EE „лз, 


Litie GIAINT — libeffyPumps 


Pw Ve 


Sump and Sewage Float and Diaphragm Switches 


= Normally Closed: pump up for filling applications 

= Normally Open: pump down for dewatering applications 
Piggyback switches connect directly to the pump. The pump's 
power cord is plugged into the switch to control electric power to 
the pump. Wire lead switches require control panels, see page 2630. 
All switches are mechanically operated, except 3BY79 is a mercury 
activated switch. 


Note: Use only with liquids compatible with switch construction. 


Tether Float—Activated by a float that is attached to the pump by 
a flexible tether that can be adjusted so the pump starts and stops 
automatically at preset levels. They require more space to operate 
compared to vertical float switches since the flexible tether moves in 
an arc as the water level rises and falls in the sump basin. 


Vertical Float—Suitable for smaller-diameter sump basins since 
they use a float that moves a rod straight up and down to activate the 
switch. The switch starts and stops the pump automatically when the 
water reaches a preset level. 


Diaphragm—Switches are activated by pressure within a 
diaphragm to start and stop pumps automatically when the water 
reaches a certain level. They have no moving parts, are compact 

so they take up little space, and require periodic cleaning since the 
diaphragm switch may get clogged with debris. Diaphragm switches 
connected to a tether are often adjustable so the pump will start and 
Stop when the water reaches a desired level. 


Switch Accessories—45JZ57 can mount up to 4 float cables. 
457758 seals off cables coming into an enclosure. 45JZ59 to 45JZ61 
can mount a float cable to PVC pipe. 53CK41 includes external cable 
weight. 


Nominal Cord Minimum Maximum Мах. Liquid Float Item 
Voltage — Length Amps On Point Off Point Tether Length Tether Length Temp. — Material* Brand No. 
Tether Float Switches 
Piggyback, Normally Closed 
10 10A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3 in 18 in 140 °F ABS Dayton 3BY74 
10 13A 45° Below Horizontal — 45° Above Horizontal 3VWin 24 in 140 ^F РУС SJE-Rhombus 45JZ24 
10 13A — — 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 3BY78 
10 15A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ28 
15 10A 45° Below Horizontal 45% Above Horizontal 3 in 18 in 140 °F ABS Dayton 3BY75 
110V AC 15 13A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3З in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45225 
15 15A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3in 24 in 140 °F PVC _ SJE-Rhombus 454729 
20 13A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3 Vo in 24 in 140 ^F PVC — SJE-Rhombus 45JZ26 
20 13A — — 3 in 18 in 140 °F ABS Dayton 3BY80 
20 15A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3% in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ30 
30 13A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3 іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ27 
30 15A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ31 
15 13A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3in 24 in 140 °F PVC _ SJE-Rhombus 45J233 
220V AC 20 13A — — 3 in 18 in 140 °F ABS Dayton 3ВҮ85 
30 15А 45% Below Horizontal 45% Above Horizonta 3in 24 in 140 *F PVC — SJE-Rhombus 45J239 
Piggyback, Normally Open 
10 12A = = = = 104 °F ABS  PHCC Pro Series 386748 
10 13A 45° Above Horizontal 45° Below Horizontal 3 in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNV6 
10 13A 45° Above Horizontal — 45? Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6GPNU4 
10 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 200 °F РР SJE-Rhombus 450130 
10 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3 іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JY91 
10 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3%in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JY95 
15 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNU5 
15 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3 in 18 in 140 °F ABS Dayton 3BY82 
15 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal З іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JY92 
15 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3%in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JY96 
20 13A 14 in Above Base 6 in Above Base — — 120 °F PVC Little Giant 447.19 
20 13A 14 in Above Base 6 in Above Base = = 120 °F PVC Little Giant — 442J35 
110V AC 20 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNU7 
20 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3 in 18 in 200 °F PP SJE-Rhombus 45DV33 
20 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta Зуі 24 in 140 °F РУС SJE-Rhombus 45JY93 
20 13A — — 3in 18 in 186 °F ABS Dayton 3ВҮ81 
20 15А 45% Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNU9 
20 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3%in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JY97 
30 13A 45° Above Horizontal 45° Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNV1 
30 13A 45° Above Horizontal — 45° Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 3BY83 
30 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3 in 18 in 200 °F PP SJE-Rhombus 45DV36 
30 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3%in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JY94 
30 15A 45° Above Horizontal — 45° Below Horizontal Зіп 18 in 140 °F ABS Dayton 104175 
30 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNV3 
30 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3 іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JY98 
60 15A 45° Above Horizontal — 45° Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNV4 
10 12A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 200 °F РР SJE-Rhombus 45DV31 
10 15А 45% Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ04 
15 13A 45° Above Horizontal — 45? Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 3ВҮ84 
15 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNUG 
20 12A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal Зіп 18 in 200 °F РР SJE-Rhombus 45DV34 
220VAC 20 13A 45? Above Horizontal 45% Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNU8 
20 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNVO 
20 15А 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ06 
30 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNV2 
30 15А 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 10A176 
30 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 6PNV5 
Wire Leads, Normally Closed 
10 5A 1 12 in Below Horizontal 1% in Above Horizontal 3 іп 3%in 140 °F PP ^ SJE-Rhombus 45J248 
10 5A 1% in Below Horizontal 1 7 in Above Horizontal 3in 20 in 140 °F PP X SJE-Rhombus 45JZ49 
10 13A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3 іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 454240 
10 15A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3 in 24 in 140 °F PVC SJE-Rhombus 45J244 
15 5A 1% in Below Horizontal 1 ¥% in Above Horizontal 3 in 20 in 140 °F PP SJE-Rhombus 45J250 
15 13A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ41 
110V AC 15 15A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3 іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45245 
220V АС 20 5A 1 7 in Below Horizontal 1 1⁄2 in Above Horizontal — 3 7 іп 3 ^ in 140 °F PP SJE-Rhombus 45J253 
20 5A 1% in Below Horizontal 1 7 in Above Horizontal 3 in 20 in 140 °F PP SJE-Rhombus 45J252 
20 13A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta КЕЛШ 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45J242 
20 15A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3 іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45246 
30 5A 1 7 in Below Horizontal 1 іп Above Horizontal 3in 20 in 140 °F PP SJE-Rhombus 45J255 
30 5A 1% in Below Horizontal 1 7 in Above Horizontal 3in 20 in 140 °F PP SJE-Rhombus 45JZ54 
30 13A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ43 
30 15A 45° Below Horizontal 45% Above Horizonta 3 іп 24 in 140 *F PVC — SJE-Rhombus 45J247 


* ABS = acrylonitrile butadiene styrene, PVC = polyvinyl chloride, PP = polypropylene. 
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Tether Float 
3BY74 


Tether Float 
3BY81 


Tether Float 
4ZZF3 


Tether Float 
6PNV7 


Vertical Float 
10A169 


[continuen] Y 
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PUMPS Scan. Order. Done. [== 
Auto Dialer and High-Water Alarms Details on page A1. 
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Sump and Sewage Float and Diaphragm Switches 


Nominal Cord Minimum Maximum Мах. Liquid Float Item 
Voltage Length Amps On Point Off Point Tether LengthTether Length Temp. — Material* Brand No. 
Tether Float Switches (Cont.) 
Wire Leads, Normally Open 


110V AC 10 ft 13A 8 % in Above Base 3 1⁄4 in Above Base 3in 4% in 140 °F PVC Liberty Pumps 38A978 
110V АС, 30V 0.16mA to 0.1A @ 
DC. 5V DC 20 ft Ue 15° Above Horizontal 15% Below Horizontal 3 V» in 3 V» in 140 °F PP SJE-Rhombus 464P68 
; „im 
10 ft 5A 1 іп Above Base 1 1⁄2 in Below Horizontal 3 Y^ in 3 V^ in 140 °F PP SJE-Rhombus 45716 
10 ft 5A 1 7% іп Above Base 1 1⁄ in Below Horizontal 3in 20 in 140 °F PP SJE-Rhombus 45JZ17 
10 ft 12A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 200 °F PP SJE-Rhombus 45DV32 
10 ft 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ08 
10 ft 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 24 in 140 ^F PVC — SJE-Rhombus 45J212 
10 ft 20A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 5in 22 in 120 °F PVC — SJE-Rhombus 5AEPO 
15ft БА 1% іп Above Base 1 іп Below Horizontal 3 in 3 ^ in 140 °F PP SJE-Rhombus 45,719 
15 ft 5A 17% іп Above Base 1 іп Below Horizontal 3in 20 in 140 °F PP SJE-Rhombus 45,718 
Vertical Float 15ft 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3 in 18 in 221 °F ABS Dayton 104173 
3VA90 15ft 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3^ in 24 in 140 °F PVC _ SJE-Rhombus 45JZ09 
15 ft 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3 іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45J213 
15ft 20A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 5in 22 in 120 °F PVC — SJE-Rhombus 5AEP1 
20 ft 5A 1 іп Above Base 1 ^in Below Horizontal 3 Yin 3 V» in 140 *F PP SJE-Rhombus 45JZ21 
ii0vAC, —20ft 5A 1 %in Above Base 1 іп Below Horizontal — 3 % in 3 іп 140 °F PP SJE-Rhombus 45JZ20 
220V AC 20ft — 5A Q 240V, 10A @ 120V 5° Above Horizontal 45% Below Horizontal 4in 6in 190 °F ABS Abb 477Ғ3 
208 10A 25° Above Horizontal — 10? Below Horizontal 3 in 18 in 140 °F ABS Dayton 10A172 
20 ft 10А 45° Above Horizontal — 45° Below Horizontal 3in 18 in 140 °F ABS Dayton 3BY79 
20 ft 12A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 200 °F РР SJE-Rhombus 45DV35 
20 ft 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizontal 3in 18 in 140 *F ABS ayton 6PNV7 
20 ft 13A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3 іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ10 
20 ft 15А 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 140 °F ABS Dayton TOA174 
20 ft 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3 V» in 24 in 140 ^F PVC — SJE-Rhombus 45JZ14 
20 ft 20А 45° Above Horizontal — 45" Below Horizontal 5in 22 in 120 °F PVC SJE-Rhombus БАЕР2 
30 ft 5A 1%inAbove Base 1 % іп Below Horizontal —3 % іп 3 V^ in 140 °F PP SJE-Rhombus 45J223 
30 ft БА 17 in Above Base 1 іп Below Horizontal — 3 7 іп 3 іп 140 °F PP X SJE-Rhombus 45JZ22 
30 ft 12A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3in 18 in 200 °F PP SJE-Rhombus 45DV38 
30 ft 13A 45° Above Horizontal — 45? Below Horizontal 3 іп 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45JZ11 
30 ft 15A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta 3%in 24 in 140 °F PVC — SJE-Rhombus 45J215 
Diaphragm 30 ft 20A 45° Above Horizontal 45% Below Horizonta Sin 22 in 120 °F PVC — SJE-Rhombus 5AEP3 
2P353 Wire Leads, Normally Open/Normally Closed 
Ur 15ft 13A Adjustable Adjustable 31 in 24in 140*F РМС SJE-Rhombus 53CK41 
120V AC 15ft 1A Tin 1% іп 3 іп 3 vin 140 °F PP SJE-Rhombus 55KD99 
30 ft 1A 1 in 1^in 3 V» in 3 Vo in 140 °F PP SJE-Rhombus 55КЕ01 
20 ft 10A Adjustable Adjustable — — 122 °F PP Flowline 49K046 
220V AC 20 ft 10A Adjustable Adjustable — 176 °F PP Flowline 49K048 
50 ft 10A Adjustable Adjustable = = 1226 РР Flowline 49К047 
50 ft 10А Adjustable Adjustable — — 176 °F PP Flowline 49К049 
EET Float Switches 
iggybac! 
110V AC 8 10A Top Stop Bottom Stop — — 140 °F ABS Dayton 10A169 
Piggyback, Normally Open 
10 ft 10A Top Stop Bottom Stop = 140 °F ABS Dayton 10A170 
110V AC 10 ft 12А Adjustable Adjustable = 104 °F PP PHCC Pro Series 49AX06 
10 ft 15A Adjustable Adjustable — 104 °F PP РНСС Pro Series 49AX01 
20 ft 10А Top Stop Bottom Stop — 140 *F ABS Dayton 104171 
DOG тоң 18A Adjustable Adjustable - = 110°F PVC Little Giant —3VA90 
Diaphragm Switches 
à Piggyback, Normally Open 
Diaphragm 110V AC 10А Adjustable Adjustable — — 11049: Nylon Little Giant — 2P353 
4RL50 18 ft 10A Adjustable Adjustable = = 1209: Buna-N Little Giant 4RL50 
Dual Micro Reed Float Switches 
Piggyback, Normally Open 
110V AC 10 ft 12А Adjustable Adjustable — — 104 °F ABS РНСС Pro Series 49AX02 
10 ft 12A Adjustable Adjustable — — 104 *F ABS Dayton ЛАРР4 
* ABS = acrylonitrile butadiene styrene, PVC = polyvinyl chloride, PP = polypropylene. нет 
Description For Use With Brand No. 
Switch Accessories 
Float Bracket Floats with 18/2, 18/3, 16/2, 16/3, SJOW and SJTW Cords SJE-Rhombus 45J257 
. Cable Weight Accommodates SJOW, SJTW, 18/2, 18/3, 16/2, 16/3, 14/2, 14/3 Wire and Cable SJE-Rhombus 45.1756 
Dual Micro Reed Cable Seal Accommodates SJOW, SJTW, 18/2, 18/3, 16/2, 16/3, 14/2, 14/3 Wire and Cable SJE-Rhombus 45J258 
1APP4 Cable Clamp 12 ga Wire/Cable SJE-Rhombus 454761 
Cable Clamp 14 ga Wire/Cable SJE-Rhombus 45JZ60 
Cable Clamp 18 ga and 16 ga Wire/Cable SJE-Rhombus 45J259 
Es Qum. 
| libeffy Pumps LitteGIANT | muc 
UH 
4NE49 "ni | " " 
| Auto Dialer and High-Water Alarms 
"m J Liberty Pumps 4DKK5— Little Giant 4NY92— Liberty Pumps 54TY46—NightEye enabled so you can 
r Automatically calls up to 4 Audible and visual alarms connect to your wireless network and receive notifica- 
phone numbers to send a operate on 9VDC battery tions about your system in real time. Model includes а 
16-sec. recorded warning. backup if power fails. 9V battery and compact snap-on sensor float. 
LED display. Unit requires a 9V Includes test switch. For Power 
battery (not included) for battery indoor use. ШТ Айе EEN € Manel iom 
backup. Indoor mounting only. Auto Dialer - 
: Zoeller 53MD94 and 120VAC — 78 Liberty Pumps АПС-І 4DKK5 
PHCC Pro Series 4NE49— 2VJG64—53MD94 indoor Ie High Water Na es aa Ao 
Yon" = = ro Series 
Detects water as shallow as 72" alarm has battery backup ~is —— rr [ite Giant 513901 AN Y92 


and sounds alarm for upto 72 апа manual shutoff. 2VJ64 ‘Level Alarm 


i i i 115/ АС 0.05А 98 Liberty Pumps ALM-P1-EYE 54ТҮ46 
hr. оп a new 9V alkaline battery 15 for indoor/outdoor use. TIBVAC 005A 9ft Liberty Pumps  АПМЕРІ 54TY42 


І (sold separately). МАС OSA ЫТ [е 10-4480 — 53MD94 
2VJ64 пирог ah Water Матт ег 10-0682 2VJ64 
2632 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ITI 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PUMPS 
Portable Self-Priming Utility Pumps 


4HEX4 


5UXL7 
Dayton} БЕДЕР 
libeffjPumps iiu. GIANT. 


Portable Self-Priming Utility Pumps 


Pump repair kits for select models are sold separately. 


CENTRIFUGAL PUMPS 

5РХҮ0--Ғог irrigation, general water transfer, and other continuous-duty 
applications. Model has ball bearings and comes with a mechanical carbon 
ceramic/stainless steel/Buna N seal. Open-type impeller. 

4HEX4 and 33RW83—Use to water lawns, pump out flooded basements, 
and boost city water pressure. Intermittent duty with mechanical carbon/ 
ceramic seals. 4HEX4 has permanently lubricated shielded ball bearings, 
external brush holders, rubber feet and suction screen; 33RW83 has ball 
bearings and replacement brushes. 

5YU12—Provides high head and high pressures to move water quickly. On/ 
Off switch and a large hand-tightened prime plug with internal funnel design 
to ease priming. Intermittent duty with ball bearings, mechanical carbon/ 
ceramic/Buna N seals, and a stainless steel retention plate helps extend seal 
life by retaining water on the shaft seal. Open-type impeller. 


33RW83 


3YU60 


FLEXIBLE IMPELLER PUMPS 

Ideal for transferring liquids and emptying bowls, sinks, tanks, bilges, and have a 
dual inlet and outlet. Intermittent duty. 

3YU61—Pump comes with ball bearings, Buna N lip seal, suction screen, 6-ft. 
garden hose and a lightweight plastic housing. 

5UXL8 to 5UXN6—Feature stainless steel shaft and ball bearings, except 5UXN4 
to 5UXN6 have sleeve bearings. Each includes 2 impellers and gasket. 5UXL7 and 
5UXL9 have thermally protected motors. 


SPRINKLER/UTILITY CENTRIFUGAL PUMPS 


Continuous duty pumps. 

3YU60—Use to transfer water, run multiple lawn sprinklers, or boost city water 
pressure. Ball bearings and mechanical carbon/ceramic/Buna N seal. Model has 
overload protection and an On/Off switch. 

4CUK6—Suitable for transferring liquids and emptying bowls, sinks, tanks, and 
bilges. Has ball bearings, stainless steel shaft, and mechanical carbon/ceramic seal. 


GPM of Water @ Max. Max. Мах. 
Amps Motor Motor Body Total Ft. of Head* Head Suction Liquid Mfr. Item 
Impeller HP Voltage А Encl. Type Cord Inlet/Outlet (in.) Material 5 10 20 40 | (ft.) Lift(ft.) Temp. (^F) Brand Model No. 
Centrifugal Pumps а 
Aluminum һр 115V oop capacitors 8ft. 1" NP AL 4 38 3 6 |46 — 180 Dayton 5РХҮ0 5РХҮ0 
Thermoplastic Yehp 115V Nema 1 AC 20 ft. 1' NP Cl 23 225 215 18 |115 — 120 Zoeller 314-0002 4НЕХ4 
iu Фр 115V ODP AC/DCBrush 10ft 1" NP FG,PP | 227 216 19 142|118 — 120° Dayton 33RW83 33RW83 
Thermoplastic Ve hp 115V 2 Мета ТуреЗ AC/DC Brush 20 1' NP CA 23 22 19 15 |105 — 135 ЕН 331  5YU12 
Flexible Impeller Pumps 
Rubber — Vehp 115V 2 ODP AC/DC Brush 10 ft. 1" NP P 55 5.0 4 1 43 m 77 Dayton — 3YU61 — 3YU61 
36 ID; $4 OD 3./2 3.32 2.31 а 
Buna-N ohp 12V DC 6.5 to 10 Open DC 7 ft Garden Hose NPB gom арт gpm — (36.7 7 ft 140°F Dayton 5UXL8 5UXL8 
в 10; 34 E E 3 Бис o 
Buna-N — Иоһр 12 V DC 6.5to 10 Шы DC 7ft Carden Lose SS ЕЕЕ 367% 7ft 1409: Dayton 5UXNO  5UXNO 
otally ; Я 
Buna-N — Vohp 12VDC 7.0 Enclosed ^ DCBrush 12 іп Leads bog NPB = = = = ef 7f 120° Hite 555602 suxws 
Nonventilated 
Universal 38 10; 4 OD 52 443 305 — o 
Buna-N ohp 115V 1.6 Open АСОС | 6ft Garden Hose NPB gpm фт gpm 37.3 7 ft 140°F Dayton 5UXL7 5UXL7 
niversal 5 ID; 34 ў T | _ o 
Buna-N ohp 115V 1.6 Open AC/DC 6ft Garden Hose SS арт gpm орт 3738 7ft 1409: Dayton  5UXL9  5UXL9 
Open Fan 34 in male garden Little 
Buna-N Yohp 115V 1.6 00160 AC Brush 6ft hose thread and NPB -- -- — — |48 ГАІ: 120 °F Giant 555112 5UXN4 
Ys in FNP 
Open Fan 6 ft with NEMA % in Male GHT 130 o Little 
Buna-N Yohp 115V 1.6 ooled AC Brush 5-15P Plug 7% in FNPT SS — >  — фт 48 7 ft 120 °F Giant 555110 5UXN6 
Sprinkler/Utility Centrifugal Pumps 
Plastic with 
Brass Insert, “hp 115V 2 ODP PSC 10 ft. 1" NP P 103 99 96 42 13 — 90 Dayton 3YU60 3YU60 
SS Wear Ring 
Thermoplastic ^ hp  115V 2 ODP PSC 5 Voft. 1" NP SS 148 90 Dayton  4CUK6 4С0К6 
Item 
For Use With Includes Brand No. 
Pump Repair Kits 
5UXL7, 5UXL8, 5UXL9, 5UXNO Cam, 2 Gaskets, 2 Impellers Dayton 5UXN1 
5UXL7, SUXL8, 5UXL9, 5UXNO 2 Gaskets, 2 Impellers Dayton SUXN2 
3608, 555909, Mfr. No. 360 (2) Gaskets, (2) Impellers Little Giant 6EDW3 
3605, 555909, Mfr. No. 360 (1) Felt Washer, (1) Retainer Ring, (1) Viton U-Cup Seal, (2) Gaskets, (2) Impellers Little Giant 6EDW4 
* To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 1 AL = aluminum, СА = cast aluminum, CI = cast iron, 
FG = fiberglass, NPB = nickel plated brass, P = plastic, PP = polypropylene, SS = stainless steel. 
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PUMPS Scan. Order. Done. [=] 
Laundry Tub Pump & Utility Dewatering Pumps Details on page A1. 


Dayton| 
Laundry Tub Water Pump 
= Max. solids: Ye" dia. = Mechanical seals have Manually operated, straight centrifugal, gravity- 
= Max. viscosity: 31 SSU stainless steel, Buna М, feed pump is designed specifically for moving laundry water 
= 1725 rpm carbon/ceramic parts from tub to overhead sewer. Aluminum impeller. 
GPM of Water Max. 
Motor Housing Q 0 ft. of Head* Best Efficiency Max. Liquid Пет 
HP Voltage Amps Duty Type Inlet Size Outlet Size Material 0 5 10 Range GPM @Head+ Head Temp. Мо. 


И һр 115VAC 4.5 Continuous Әрі 14 іп NPT 1/4 іп NPT Aluminum 25 18 4 4to23gpm 2101028 11ft 180°F 5РХХ9 
* To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. + Best operating flow point on the pump curve. 


Tsurumi 
38H468 
Little Giant Zoeller 
2P352 6JGV8 
Sandpiper 
6WY63 
P o Flow Rate Max. 
Little GGLAINT. red lon @ 10 Ft. Max. Max. Dia. Nominal Body Impeller Liquid Cord Mtr. Item 
ә HP  ofHead Discharge Head Solids Dia. Voltage Material* Material* Temp. Length Brand Model No. 
Фелмиле РЕТ 11040 120 Vlt Plug-In 
iaphragm - 
% 16.7 gpm Tin FNP 20f - 6 HVAC AL М. 120*F 104.  LitlleGiant 505300  24WP21 
75, No Switch Т ed Thi 15ft w 4w 110VAC VI GFN 150°F 8ft Ri A53D 3P992 
gpm віп a al E 1 ule 
Packard _ zum Tiopm — 1XinMNPT 20f & 6-16 110V AC РР PA 104 °Е 10%. Dayton 3YU54 — 3YU54 
PUMP COMPANY. % 1750рт 10 МАР 5ї % 6 110VAC АВ ABS 120°F 8ft.  Redlion 505950 191430 
Æ Tsurumi PUMP liheffy Pumps 17 gpm caren Hose Ads 26ft — 6% 110VAC AL N 120% 18ít Little Giant — 505902 2Р352 
= j „ 15орт 1%inFNPT 208 У 5%" MOVAC $$ SS 104°F 20ft Dayton 110685 110685 
SANDPIPER ^ -93gpm  1T4mMNPT 225 И” € ПОҒАС PP PA  104*F 104. Dayton 3YU55  3YU55 
13 gpm — TYAmMNPT 299 и — 7 MV АС 55 PA  04?F {5ft Dayton 3YU64  3YU64 
С HH 31gpm — 14inMNPT — 25ft Vw 6  110VAC РР PA  04?F 101. Dayton 3YU56  3YU56 
Electric Utility and % -Bogpm — 1 Ain MNPT — 321t — Yi — 6/7 10V AC — SS SS 104°F 20ít Вауоп 110686 110686 
: 57gpm %in-1%inMNPT 30ft  — — 110VAC РР — 104%: 15ft Packard SD300 447660 
Dewatering Pumps etom 17 т МАРТ ——35f в" 6/7 TI0VAC — SS SS 104% 20ít Dayton 110687 110687 
w 47 gpm 2 in FNP 34t -- 8 110VAC PP Plastic 104°F 9ft. Zoeller 46-0005  6JGV8 
These pumps can transfer water on 64 gpm 2 in FNPT 36 ft w 9 110V AC 55 30455 104°F 20ft Па ton 1XHV4 — 1XHV4 
inhei 54 gpm 2 in MNP 37tt X 79s 110/А RBR 1209Ғ 20ft. Little Giant 620240 БЕАҒВ 
jobsites. 38H477 and 38H479 are 46 орт  2inMNPT 39t Ww —10Vs TIOVAC А — UR — T047F 20 Tsurumi — HS2.45-62  38H471 
capable of continuous-duty pumping ж 9 gpm 2 іп MNP ӘҢ МИ” 7% 110VAC АГ UR — 104 °Е 32%. surumi 18-480 38Н466 
| | ў 57 gpm 2 in MNP 390ft М7 87" 110VAC 55 UR 1049Ғ 321. Tsurumi _LSR2.4S-61 38H476 
of abrasive materials when used with Yo = 2in ЗЕН И 7A OVAC SS PU 104%; 501. [айй  4LA45 “41445 
optional Sand Kits 38H478 and 38H480, — 3; 520рт 2 in MNP 488 — 9 10% 110VAC АГ HC 104°Ё 32ft. Tsurumi  HSD2.559-62 38H475 
available on Grainger.com. 82 gpm 2 in FNPT 49ft % 10% 110VAC 55 30455 104°F 20ft. Dayton 1XHV5 — 1XHV5 
76 gpm 2 in MNP 52t И" тИ" 110VAC 55 DI 120%Ғ 20ft Little Giant 620241  BEAF9 
110 to 120V Plug-In—Compatible with 1 77 gpm 2 in MNP 59 ft V 7%6 110V AC AL UR 104?F 50ft. surumi LB-800 38Н468 
Ss р 60 gpm 3 in МАР 62t — W 1276 110VAC АГ UR 104 °Е 32ft Tsurumi Н53.755-62 38H473 
most standard U.S. residential electrical 14 — 2in 50ft М” 7A" 110/А6 5 PU 104 °Е 504. Dayton 4144 41443 
wall outlets. 2 108 gpm 3 in MNP 69ft — W 7% 110VAC АГ НС 104 °Е 50ft Tsurumi  LB-1500  38H470 
108 gpm 3 in MNP 69ft Ae 976" 110VAC АГ DI 104%Ғ 32ft Tsurumi NK2-15 38Н477 
E NNI i ensor 
200 to 240V Plug-In—Have a high 12 gpm Tain BE % — 4 UNA V ОҒЫ 04°F 8íL Rule 1535 3P993 
vortage that allows for arger motors toat у uon — THREE ДІ ы ЕСЕ ee ЛАН АЯ 
j Ж gpm 4 in 52" " L Ы : ayton 
"(QE ш иии EO ROMER Bei Ban BiS 
. gpm in д" Д" L U Ы A surumi Е 
Tether Float 
Vehicle Battery-Powered—Powered % 4барт 2 in МАРТ 30ftt У" 1377" 110VAC АГ UR 104°Ё 20%. Tsurumi Н572.45-62 38H472 
by a vehicle battery and for use on "m 60 рт Зіп MNP 62f — W 137" 110VAC АГ UR 104 °Е 32ft Tsurumi Н573.755-61 38H474 
ertical Floa 
jobsites where an electrical outlet is not aut ETIN m i % in МРТ 25 ft yr = — C PL 1409: — Liberty Pumps 527 56KD65 
available. Pumps receive battery power i AB 
: No Switch Included 
as long as they're connected to a vehi- m” — 2 in 500 Ж Тув 220V AC SS PU 104°F 50ft Dayton 41444 141444 
i ; ; 200 gpm 3 in MNP 50ft Ye" 97" 220VAC АГ HC 104%Ғ 32ft Tsurumi  NK3-22L 38H48 
cle's battery (using the included battery 3-496 gpm 3 in MNP 85fl He" 9v 200VAC AL DI 404*F 9242 Tsurumi  NK4-22  38H479 
clips) and the vehicle's engine is running. үш БАНИ ИННИ 
0 switch Include! 
— 67 gpm 3in 22ft — V —  12VDC РОМ N — 25%. Rule — EV8000-100 6PWA8 
% 34gpm 1 %inFNPT 25ft %" 10 12VDC AL CI 150 °Е 30ft Sandpiper SPAT 1/2E3. 6WY63 


* 304 SS = 304 Stainless Steel, ABS = acrylonitrile butadiene styrene, AL = aluminum, CI = cast iron, DI = ductile iron, GFN = glass-filled nylon, 
НС = high chrome, М = nylon, PA = polyamide, POM = acetal, PP = polypropylene, PU = polyurethane, RBR = rubber, SS = stainless steel, TPL = 
thermoplastic, UR = urethane rubber, VT = Valox. 
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PUMPS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Engine-Driven Pumps & Suction Strainers 


Engine-Driven Utility Pumps 
Semi-open pumps are designed for landscaping, construction sites, 
golf courses, industrial applications, and any dewatering projects. 


Item 
Type Includes For Use With No. 
Seal Kit 
1 Check Valve, 1 Mechanical 
Seal, 2 O-rings/Gaskets, 2 Plug 116226 24D040 
Sets, 3 Adjusting Washer 
Bunà 1 Check Valve, 1 Mechanical 116229 and 6CGH3 24D042 
Seal, 2 Plug Sets, 3 Adjusting —rrezs- 131287 240039 — 240949 
Washer, 3 O-rings/Gaskets =6ССН?_ 240053 240038 
Solids GPM of Water @ Total ft. of Head Max. 
Engine Engine\ Engine Tank Material of Impeller Mechanical Handling Max. Suction Item 
Brand Motor Type — Size Outlet Cap. Construc.* ^ Material* Seal* Cap. 10 30 60 90 Head Lift No. 
General Purpose 
Gas 136cc 17" NPT 2.85 qt AL CI Buna N, CRB/ Ww 90 82 55 33  1410ft 26 ft 6CGH1 
Koshin Gas 179 cc 2" NPT 3.8 qt AL CI СМС. SS %' 156 132 92 — 90.0 ft 26 ft 6CGH2 
Gas 179 cc 3" NPT 3.8 qt AL CI Е V 264 227 158 — 90.0 ft 26 ft 6CGH3 
Seu Te G 179 2" NPT 3.8 AL SG Ductil % 145.8 128.6 91 85.0 ft 26f 24D038 
n as 79 cc y .8 qt uctile i A 5. ; 7 — 5. t 4 
Koshin K180 — 022—179 00 — 3 NPT — 38d AL SG Ductile 510, Buna М ж 222 — 1859 906 — ot 261 240039 


* AL = aluminum, CI = cast iron, CRB/CMC = carbon ceramic, SG = spheroidal graphite, SiC = silicone carbide, SS = stainless steel. 


HONDA 
PUMPS 


Engine-Driven Utility Pumps 
Powerful 4-stroke, air-cooled, overhead valve (OHV) 
engine runs on regular gasoline—no need to mix with 
oil. Easy to prime and start. Pumps are suitable for a 
variety of water transfer applications. 6DLY4 to 6DLYG 
are designed for jobsites and applications where 
high-volume trash water capacity is needed. 


6DLY6 
Engine Engine Tank Material of Impeller Impeller Mechanical Solids Handling GPM of Water @ Total ft. of Head Max. Мах Suction Item 
Brand Size Outlet Cap. Construc.* _ Material* Type Seal Cap. 10 30 60 90 Head Lift No. 
General Purpose 
118 сс МРТ 0.53 gal AL СІ Ореп Silicon Carbide — 141 116 67 8 105.0 ft 26 ft 6DLY8 
Honda 163cc — 3'NPT 0.82 gal CI CI Open Silicon Carbide — 253 197 90 — 85.0 ft 26 ft 6DLY9 
wash 49cc ТУМРТ 0.2 gal AL AL — Carbon, Ceramic — 65 26 26 26 — 1210ft 26 ft 45KM64 
ras! 
{63cc — 2'NPT _0.82 gal CI CI Trash Silicon Carbide Wer 174 149 98 25 85.0 ft 26 ft 6DLY4 
Honda 270cc 3 NPT 1.4 gal CI CI Trash Silicon Carbide THe" 310 267 158 = 82.0 ft 26 ft 6DLY5 
389cc — TNPT 1.6041 СІ CI Trash Silicon Carbide The" 413 322 164 — 82.0 ft 26 ft 6DLY6 


* AL = aluminum, Сі = cast iron. 


Emergency Kits—Engine-Driven Utility Pumps Dayton} 


All include Dayton sewage trash pump, 20-ft. suction hose, 50-ft. discharge 


hose(s), connectors, and strainer. CAM AND GROOVE NPSM HOSE 
HOSE CONNECTION CONNECTION 
GPM of СРМ ої GPM ої Kit 1 Оіѕспагде/2 Discharge 1 Discharge|2 Discharge 
Solids Water Water Water Includes, Hose Hoses Hose Hoses 
Engine Tank Handling @ 10 ft. @30ft. @ 60ft. Max. Pump Item Item Item Item 
Size Outlet Cap. Capacity of Head of Head ofHead Head No. No. No. No. No. 
2'Camand Groove 0.95 gal 13е" 165 148 90 8808 110237) 7AJ17 720 


7AJ11 7AJ14 
7AJ12 7AJ15 


163cc ^" оре 09501 100 165 148 90  880f 110237) — 
3'CamandGroove 58047 1%" — 320 280 170 80 tt 118238| 7AJ18 = 
242cc 3° NPSM 56d 14" 320 280 170  89f 116238| — = 
3" NPT 56dt 1" — 335 3б 224  89ft 116238| — ТАЈ21 
4° Cam and Groove 1.72 даг 1%" 430 360 150 80.01 116220 7AJ19 | 7AJ22 


ТАЯЗ = 


337 cc 4" NPSM 1.73 да 1% 430 360 150 8008 110239 
4" NPSM 17204 iW 430 360 150  800ft 116239] - — — 7AJ16 
Dayton} 
Jm es» 
Suction Strainers $ : 
d Wh І Kit 5RWL9 1P812 5RWN2 
an ee І | А Item Item 
Suction Strainers—Prevent large particles of Top Inlet РЕ opening VM Brand Мо. . Inlet е Opening Dia. Brand No. 
sediment, sewage, mud, or solids from enter- TAInNPSM W 977 — БВ Side M — Эше E | 
ing suction port of drainage pumps. 1P931 has  .21mNPSM _ Ж — 977 — SRWNO  3inNPSM 36 — 7' —  SRWPÜ 
; ң А 3 іп NPSM % 12 — SRWNÍ Bottom Round Perforations, Steel 
openings to fit trash and diaphragm pumps. Side Square Perforations, Steel 34 in NPSM Vie — 4 — 5RWN2 / 
» 16-ga. steel with "zinc with clear" plating Sin ENFT — TxT 6 Dayton 1Р931 1 п NPSM — Yi 4  —  SRWNA 
ЕШ ias Т х Ту" рі Dayton 2EHE8 11 in NPSM H 9%” -- 5RWN5 
A i ч ide Round Perforations, Stee! i 5%" YA = 
Wheel Kit—Highly portable wheel kit has tin NPSM ШЕШ Ж 9% SRWN6 
double ball bearings on airless tires that can't m in T A ki „Dayton IUE — ei "m пет 
ida- 2 |n 8 = escription Its ran 0. 
һе punctured. Wide angle handlebars are made 2 NPT %" 6' Dayton 1P690 | Wheel Kit 
from large-dia. metal tubing. Adjustable sliding 2 in NPSM Y 2%” — БЕМК2 1%" General 
axle system 2% іп NPSM 3T 3%” --  5RWK4 12" 5оі0 Purpose Engine 
y г Зіп НЕТ Ж 7" Dayton 1Р812 E brien Pumps to —  6CGH7 
: 3 in NPSM A" 4  — _5RWK6 eels " Engine Driven 
Note: Pump sold separately. 4 in NPSM $y — T —  8RWK7 Trash Pumps 
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PUMPS 
Portable Engine-Driven Pumps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Portable Engine-Driven Pumps 


GENERAL PURPOSE 
Self-priming engines run cooler and cleaner for 


greater fuel efficiency. Provide clean water transfer 


and handle solids up to 1⁄2" dia. 


AGRICULTURAL 
Self-prime 12 to 15 ft. 


Polypropylene—With stainless steel components, 


replaceable volutes, and O-ring casing seals. 
Cast-Iron—With 2 cast-iron nipples, gasket casin 


seals, steel bases, and T-handles. Mechanical seals 


have ceramic seats. Clog-resistant impeller. 


жы 


? Tsurumi PUMP 


HIGH-PRESSURE 


Dayton—With O-ring casing seals, clog-resistant 
single-stage impeller, cast-iron volute/diffusers, and 2 
cast-iron pipe nipples. Liquid temp. range: 40° to 180°F. 
DEWATERING 

Compact, heavy-duty models feature a rolled steel frame 
that helps protect the pump and engine, and eases 
handling and transport. 

CENTRIFUGAL PUMP HEADS 

Self-priming pumps have a temp. range from 32° to 150°F. 
Pump Heads have 34" shaft. 21981 is complete and ready for attach- 
ment to gasoline engine; requires straight keyed shaft. 210982 has a 


9 


3A" flexible coupling. 210983 has a 34" straight shaft coupling. 276989 
Engine/ GPM of Water Max. 
Engine Motor Engine Tank Material of Impeller Impeller Mechanical @ Total ft. of Head Max. Suction Item 
Brand Type біле Inlet Outlet Cap. Сопѕігис.* Material* Туре Seal* 10 30 60 90 Head ІН Brand No. 

General Purpose 

Honda GX25 OHV баб 25сс 1in NPT 1' NP 0.58 qt AL AL Semi-Open Ceramic, Buna М 29 25 19 9 1060ft 26 Dayton 116226 

Honda GX120 ОНУ Gas 118 сс 2 in NPT 2'NPT 2.17 at AL C Semi-Open ^ Ceramic, Buna М 163 137 79 - 9808 26 Dayton 1106228 

Honda GX160 ОНУ баз 163 сс 3 in NPT 3" NP’ 3.28 qt AL C Semi-Open Ceramic, Buna N 265 231 164 — 85.0ft 26 Dayton 116229 

Honda GX2400HV Gas 242 cc 4 in NPT 4" NP 5.6 qt AL C Semi-Open ^ Ceramic, Buna М 363 318 216 29 10208 26 Dayton 116230 
Agricultural 

Briggs & Stratton (баб 127 cc 2 in FNPT 2' NP 0.75 gal PP PP Open CRB/CMC 200 180 140 107 1200ft 12 Banjo X 6ANP1 
Briggs & Stratton Gas — 127 cc 2 in FNPT 2" NP. 0.75 gal C C Open CRB/CMC 165 135 80 35 10008 12 Bano X 6ANP4 

Honda Gas 160cc 2 in FNPT 2' NP 0.82 gal PP PP Open CRB/CMC 200 180 140 107 1200ft 12 Bano бАМР2 

Honda Gas 160cc 2 in ҒМРТ 2" NP 0.82 gal C C Open CRB/CMC 165 135 80 35 10008 12 Bano 6ANP5 
Briggs & Stratton Gas 208 cc 2 in FNPT 2" NP 1.0 gal PP PP Open CRB/CMC 200 180 140 107 1200ft 12 Bano  бАМРЗ 
Briggs & Stratton баѕ 208 cc 2 in FNPT 2" NP 1.0 gal C C Open CRB/CMC 165 135 80 35 10008 12 Bano ^ 6ANP6 
High Pressure 

Honda GX120 OHV Gas 163 сс 2 in NPT 17" МРТ_ 3280 AL C Semi-Open ^ Ceramic, Buna М 104 99 89 74 1640ft 26 Dayton 116231 
sn GX1600HV Gas 163 сс 2 in NPT 2" NP’ 3.28 qt AL C Semi-Open ^ Ceramic, Buna М 113 104 91 74 187.01 26 Dayton 116232 

lewaterin, 

Honda ü Gas 119cc — 2in MNPT 2" NP. 0.66 gal AL, CI C Semi Open Silicon Carbide 125 120 87 25 1150ft 26ft Tsurumi 20LR08 

Honda Gas 242cc — 4inMNPT 4'NPT 1.59 gal AL, CI C Semi Open Silicon Carbide 432 342 175 45 2950ft 26# Tsurumi 20LRÍO 
Engine/ GPM of Water @ Max. 

Motor Material of Impeller Impeller Mechanical Total ft. of Head Max. Suction Item Item 
Type — Inlet — Outlet Construc.* Material* Туре Seal* 10 30 Head Lift Brand No. Type For Use With Includes Brand No. 
Centrifugal Pump Head Seal Kit 

Gas 2inNPT 2'NPT PP PP Open EPDM, CRB/CMC 200 175  50ft 15 ft. Banjo 210980 11G230 and 11G236 1 Check Valve, 1 — 240043 

Gas 2inNPT 2" NPT CI СТ Open EPDM,CRB/CMC 150 130 50Н 15%. Banjo 21С981 Buna 116231 Mechanical Seal, 2 Plug —  24D044 
Electric 2 іп NPT 2" NPT PP PP Open EPDM,CRB/CMC 200 175  50ft 15ft Banjo 210982 116232 Sets, 3 Adjusting Washer, -- 240045 
Electric 2in NPT 2" NPT Cl CI Open EPDM, CRB/CMC 150 130  50ft 15#. Banjo 210983 116233 3 0-rings/Gaskets — 240046 


* AL = aluminum, CI = cast-iron, CRB/CMC = carbon/ceramic, 


PP = polypropylene. 


Dayton} 
«2? Tsurumi PUMP 


Portable Engine-Driven Solids-Handling Pumps 


Provide fast, efficient liquid transfer and dewa- 
tering. Can be used in remote locations, above 
or below water level. 


Trash—Feature clog-resistant impellers and 
can easily handle water containing stones, 
sticks, and other solids, up to 25% by volume 
(including sewage and wastewater). 3P653 
and 3P654 include 2 pipe nipples and a suction 
strainer. 


Engine/ 
Engine Motor Engine 
Brand Type Size Inlet Outlet 
Trash 
Honda GX160 ОНУ — Gas 163сс 2іпМРТ 2"'NP 
Honda GX240 OHV — Gas 242cc ЗіпМРТ 3'NP 
Honga en Gas 389cc 4inMNPT 4'NP 
Honda GX390 OHV Gas 389 сс 4in MNPT 4'NP 
Honda GX340 OHV — Gas 337 сс 4іп МРТ 4"NP 
Semi-Trash 
Honda GX120 ОНУМ — Gas 118сс 2inNPT 2" NP 
Honda GX160 OHV — Gas 163сс Зіп МРТ 3'NP 
Honda GX240 ОНУ — Gas 242cc 4іп МРТ 4'NP 
Dewatering 
Honda Gas 163 сс 2in MNPT 2"NP 
Honda Gas 242cc З іп MNPT 3'NP 
Honda Gas 337 сс 4in MNPT 4'NP 
Type For Use With 
Seal Assembly 
Viton/Silicone Carbide 3P609, 3P653, 3Р654, 3P955 
Seal Kit 
116234 and 131386 
116235, 137387, 240039 
Випа 116237 
116238 
116239 


EPDM = ethylene propylene diene monomer rubber, 


Semi-Trash—Models feature clog-resistant 
impellers and are designed for dirtier water 
applications. Durable impellers are abrasive- 
resistant for long life and reduced maintenance. 


Dewatering—Designed with a silicon carbide 


mechanical seal for long life. Pump and engine 11G238 
are mounted to a cage frame on rubber vibration ne 
cushions to help buffer stress and wear. 11G235 
Solids GPM of Water Max. 
Tank  Materialof Impeller Impeller Mechanical Handling © Total ft. of Head Max.  Suction Item 
Capacity Construc.* Material* Type Seal* Capacity 10 30 60 90 Head Lift Brand No. 
3.28 q AL High Chrome Semi-Open SiC/Buna N 1 182 164 125 37  980ft 26% Dayton 116237 
5.6 qt AL High Chrome Semi-Open SiC/BunaN 14 335 306 224 --  890ít  26ft Dayton 110238 
2.25 gal AL Cl Trash SiC, Viton 2" 530 520 325 120 102.0ft 20ft Dayton 3P653 
1.6 gal AL Cl Trash SiC, Viton 2" 530 520 325 120 102.0ft 20ft Dayton 3P654 
6.45 q AL High Chrome Semi-Open SiC/Buna N 2" 400 339 147 — 82.0ft 26ft Dayton 116239 
2114 AL SG Ductile Semi-Open SiC/Buna N Эд" 148 124 82 25 950й 26% Dayton 116234 
3.28 q AL SG Ductile Semi-Open SiC/Buna N Зд" 226 194 115 — 85.0ft 26ft Dayton 116235 
5.6qt AL SG Ductile Semi-Open SiC/Buna N Е 363 318 216 15  920ít  26ft Dayton 110236 
0.95gal AL, CI Chrome Iron Semi Open SiC 1 180 150 75 —  900ft  26ft Tsurumi 20LR11 
1.6 gal AL, CI Chrome Iron Semi Open SiC 1%" 350 290 180 20 90.0ft 26ft Tsurumi 20LR12 
1.7 ga AL, CI Chrome Iron Semi Open SiC 1%" 520 400 225 20 9500  26ft Tsurumi 20LR13 
Item 
Includes Brand No. 
Seal and Seat Dayton 2UV43 
F ES » — 24D047 
1 Check Valve, 1 Mechanical Seal, 2 Plug Sets, 3 Adjusting Washer, 3 O-rings/Gaskets — 24D049 
= 240050 
1 Check Valve, 1 Mechanical Seal, 2 Plug Sets, 3 Adjusting Washer, 5 O-rings/Gaskets = 240051 
— 24D052 


* AL = aluminum, CI = cast iron, SG = spheroidal graphite, SiC = silicon carbide. 
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PUMPS 


Portable Diaphragm Pumps & Test Pumps 


Portable Diaphragm Pumps 


= Liquid temp. range: 40° to 180°F 

= Pump fluids with abrasive solids from 36" to 1%" 
= Self-priming to 25 ft. 

Extra-heavy-duty pumps easily handle fluids 
mixed with sand, silt, mud, sewage, and waste. 
Integrated tubular handle and wheels offer easy 
mobility to pump out ponds, trenches, excava- 
tions, and septic tanks. Pumps have aluminum 
casing, thermoplastic rubber diaphragm, and 
neoprene check valves. Heavy-duty guard covers 
moving parts. Suction line strainer and 3" NPT 
suction and discharge pipe nipples included. 


E! 


Electric Motor—Single-phase TEFC 
capacitor-start, capacitor-run motor. 
Equipped with NEMA 56C frame, ball 
bearings, keyed shaft, and weatherproof 
On/Off switch mounted on conduit box. 
For use in clean, dry locations only. 


Gas Engine—Meets California emission 
codes. Features manual start, electronic 

ignition, and muffler for low-noise opera- 
tion. For use in well-ventilated areas only. 


Flow Rate @ 
Tank Pump Total ft. of Head | Max. Пет 
Rated Voltage Cap. Mechanism Discharge HP 10 20 Head Мо. 
Electric Motor аруа 
Шы .'230V/7AMP" -- Diaphragm 3inFNPT 1 һр/58.0 орт 42.7 gpm|25.0 ft 3P682 
as Engine 
— 0.82 gal Diaphragm З іп FNPT 5 % һр[75.0 орт 60.0 gpm| 25.0 # 4TA88 
Item 
Item Type For Use With No. 
Replacement Parts 
Diaphragm Thermoplastic 3P613, 3P681, 3P682, 4TA88 2UV48 
Flap Valve Assembly Polyurethane 3P613, 3P681, 3P682, 4TA88 2UV52 2UV52 
Hydrostatic Test Pumps CREO 
Hand-Operated—Lightweight Electric and Gasoline—Ideal for certifying vs 
and suitable for testing water lines the integrity of newly installed commercial ““ 
and pressure testing boiler, solar, X sprinkler systems, pressure vessels, water lines, and 
small tank, and sprinkler systems. sewer lines. Include 10-ft. pressure output hose, except 
Include shutoff valve and outlet 45EJ59. - 
-gal. i | T | 44А746 
з - 660109 has 2.6-gal. integral Electric models have a built-in pressure regulator. A 

: 6GDV7 and 6GDV9 have a full-perimeter cage. 
E 24 th Gas models have an inlet strainer and a 2-wheeled cart 6GDU4 
inlet b А andian TTE strainer with pneumatic wheels. Models also have an automatic 
with eee steel mesh filter bypass and quick-disconnect fittings for inlet and 
andċlear bowl Binh pressure ball discharge hoses, except 45EJ64. 6GDV1 and 6GDV2 can ПЕРА 

OWE Diese handle a 10% chlorine solution. Include 10-ft. suction 
valve and fittings are built-in. 
hose. 

Max. Mfr. Item Max. Mfr. Item 
Pressure (psi) Inlet Outlet Model No. Type Inlet Hose Outlet GPM X Pressure Мой! Мо. 
Hand Operated Hydrostatic Test Pump Pneumatic Test Pump 

300 psi y4 in Female GH Ys in МАРТ From 10 ft Output Hose 29200 66004 Reciprocating Plunger Ya in GHT% in іп МРТ 0.5 орт  1,500psi 32150 44A746 
870 psi 2.6 gal Integral Tank | 74 іп MNPT From 10 ft Output Hose 29900 66009 p 9 9 34 in GHT іп іп МРТ 0.5gpm  3,000psi 32300 44A747 
1,000 рві іп Female GH Уд in MNPT From 10 ft Output Hose 29201 66005 Hydrostatic Test Pump 
eciprocating Pump Жіп Female GHT Жіп МАРТ 1 орт  10,000psi 32450 45EJ62 
Engine Engine Max. Mfr. Item 
Type HP Inlet Outlet Brand RPM Phase Voltage GPM Pressure Model No. 
Electric 
қ i E 1% 36 in МРТ 36 in NPT — 3,450 RPM 1 115V 2.2gpm 1,000 рві 47100 45Е/59 
riplex Piston, Positive Displacement 1% % in NPT % in NPT — 3.450 RPM — 1 200V. 1.1 gpm 2.000 psi 47102 45ЕЈ60 
VA 34 in Female GHT Эв in-18 JCIF Male = 1,725 RPM 1 115/2380V — 4gpm 300 psi 39300 66015 
win Piston, Positive Displacement 1 54 in Female GHT 7 in FNPT Swivel = 1,725 ВРМ 1 115/230V 3 gpm 500psi 35100 66017 
1 34 in Female GHT ¥ in FNPT Swivel — 1,725 RPM 1 115/230V Торт 1,000 рѕї 33100 66019 
Gasoline 
; " 5% % їп % їп Honda 600 RPM — — 5.4gpm 300рсі 463010  45EJ66 
Roller Pump, Variable Displacement 65% M 34 in 54 600 АРМ = 5-4 gpm  3O0ps 4657 45EJ65 
А А m A 5» 3^ іп Female GHT 34 in MNPT Honda — 550 RPM — — 10 gpm 500 psi 465010  6GDV2 
riple Diaphragm, Positive Displacement 6% %in Female GHT % in МИРТ B&S 550ВРМ — — = 100рт 500psi 46501  6GDV1 
riple Diaphragm Pump, Positive Displacement 5% Tin 3A in NPT Honda — 550 RPM — — 15 gpm 300 psi 466000  45EJ70 
riplex Piston, Positive Displacement 8% 15 in NPT 36 in NPT Honda — — = 3.5 арт 3,000 psi 373080  45EJ64 
in Di m А 5» Y in NPT Y in NPT Honda 600 RPM — — 10 gpm 400 psi 464530 45ЕЈ68 
win Piston Pump, Positive Displacement 65% in NPT % in NPT B&S  600RPM — = 100рт 400 psi 46453  45EJ67 
Mfr. Item Mfr. ет 
For Use With Includes Model No. Description Connec. Size (in.) Model No. 
Крра Kit ШЕ For Use With 29200, 29201 %e-18 JICF Рета! 
29201, Mfr. (2) % in Stainless Steel Balls, (2) O-Rings, “в in utput Hose, For Use Witl ] , 16-1 emale 
No. 29200 Stainless Steel Ball, Overload Spring, Screen Retainer 29250 60006 29900, 33100, 35100, Mfr. No. 39300 Swivel x 36 MNPT 3917 190695 
6GDU9 (4) O-Rings 29950 66010 Suction Hose, For Use With 465010, Mfr. No. 46501  ?4in Male Garden Hose 34550 6GDU8 
6GDV1, 6GDV2 " 8 Piston Serene, H DE Rings " 36345 6GDV3 
iston Cap Screws ubber Cups, 
6GDV7 Seal Rings, (2 ) Washers, 559 O-Rings 36361 BGDV8 
6GDV9 (2) Back-Up Rings, (2) 0- nos C eal Rings. (4 )U-Cups 36389 6GDWO0 


Fire Hose Testers 


= Can test single or multiple lines; 
independently controlled 
= Mounted on swivel casters for easy mobility 


re nose tnes tona FO 
Safely test fire hose lines to help М 


prevent using damaged lines. Meet 
NFPA guidelines, except 45EJ63. 


= Max. pressure: 500 psi 
= For municipal fire hose, fire 
hose, and nozzles, go to 
pages 1946, 1947, and 1948. 
Outlet L 
(2) 2% in NST Male Connection With Individual Ball Valves 38 in 
(4) 2% in NST Male Connection With Individual Ball Valves 38 in 


2% in NST Male Coupling 


Mfr. Item 
w H Model No. 


30in 24in 363020 6GDW1 


Type 
2-Outlet, Positive 
Displacement 
ОЛЫ 2% in NST Swivel Female Quick Fill 
Piston Pump, Positive 2 
Displacement 


Inlet 
2% in NST Swivel Female Quick Fill 


30in 24in 363040 6GDW2 


Y2 in NST Female Swivel Coupling 40in 48in 32in 363060 45EJ63 
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PUMPS 
Compact & Parts Washer Pumps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Full Load Housing 


Impeller 


HP Features Voltage Amps  Material* Material* 
Mild Corrosive Applications 
Yeo hp Submersible 115V 05А N N 
Yeo hp Submersible 115V 05А N N 
Viso hp — 115 — N N 
Epoxy-Encapsulated, 
Vios hp Non-Potable 115V 06А PP PP 
Submersible Use 
Yas hp Submersible 115V  0.6A PP PP 
1725р — 115У 13A РОМ POM 
Yas hp = 230V 0.64А POM POM 
Yio hp = 115У 15A РОМ РОМ 
Yro hp — 115V 15А POM POM 
Yio hp = 230V 08А РОМ POM 
Уо hp — 115V  1.3A POM POM 
Yao hp Submersible 115V 08А N N 
Yao hp — 115 — N N 
Yo hp — 115У/ 273A РОМ POM 
Yo hp i = " 230V 14A POM POM 
on-Potable 
"а һр Submersible Use 19V 14А ce ш 
Water and Mild Fluid Applications 
"оо hp — 115V 077A POM POM 
Vio hp Oil filled 115V 14A РОМ ДІ; 
Yeo hp Oil filled usv 14А РОМ PoWamide 
Yo hp Oil filled nsv 15А РОМ Powamide 
submersible when 
Уо һр pumping wateror 115 — AL N 
machine oils only. 
"ло һр Oilfilled, Screened 115V 5.2А Zinc Alloy Zinc alloy 
Water Applications 
Bottom Pump Inlet 
Yooo hp has Snap-Off Screen 115V 11A PP PP 
for Easy Cleaning 
оо hp = 115V 11A PP PP 
n-line or 
Viso hp Submersible 115V 11A N N 
Vohp ^ gitmersibie 115V 17А N N 
Yao hp Submersible 115V 17A N N 
М n-line or 
4o hp Submersible 115V 17А N N 
Yoo hp Oil Filled 230V 07A N N 
vshp submersible 115V 32А N N 
Vshp — gpineor, 45у 32А N N 
shp Ше — 230V 14A N N 
TA» hp Submersible 115V 35A N N 


* AL = aluminum, POM = acetal, N = nylon, PP = polypropylene. 
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Compact Submersible 
Centrifugal Pumps 


Great for fountains, statues, water gardens, coolant 
Systems, evaporative coolers, wet saws, and air 
conditioners. All pumps are continuous duty, except 
2HNNQ, 2HNP1 and 1P521 are intermittent duty. 


Mild Corrosive Applications—Engineered ther- 
moplastic motor housing handles water with higher 
mineral content. Small dimensions allow use in 
limited space. 2P495, 4RLO1, 2P016, and 2P017 
have glass-filled nylon housings and are oil filled. 


GPM of Water @ 
Seal Сога Total Ft. of Head 
Material* Length — Inlet Type Outlet 1 5 10 
Nitrile 6 Screened — V4 іп (М)МРТ 2  — 
Nitrile 15 Screened — Ain(MNPT 2 — — 
Viton 6 Screened — %in(M)NPT — 25 
Nitrile 15 Screened Win(MNPT 3 17 — 
Nitrile 6 Screened — Ўй іп (М)МРТ З 17 - 
Viton 6 Screened Фіп(М)МРТ 4 3 19 
Viton 6 Screened  Yin(M)NPT 4 33 20 
Viton 6 Screened  %in(M)NPT 6 51 4 
Viton 20 Screened — Фіп(ММРТ 6 51 4 
Viton 6 Screened % in(M)NPT 6 56 41 
Viton 6 Screened (й іп (М)МРТ 4 3 19 
Viton 6 Hooded Ип (M)NPT 5 4 22 
Viton 6 Screened — ain (М)МРТ — 45 24 
Viton 6 Screened — 6 іп (М)МРТ 9 78 66 
Viton 6 Screened Y%in(M)NPT 9 78 66 
Viton 6 Smooth Yein(M)NPT 8 66 34 
Viton — 6 Screened — й іп (М)МАРТ 2 —  — 
Nitrile 6 У in NPT/Screen 1⁄4 in (M)NP 36 — 
Nitrile 6 У іп NPT/Screen 1⁄4 іп (M)NPT 6.3 4 = 
Nitrile 6ft %4in GHT/Screen 38 in (M)NPT 81 52 — 
Viton 6 %in(F)NPT Yin(M)NPT — 34 12 
Nitrile 6% % in GHT/Screen % in (M)GHT 16.2 143 12.6 
Nitrile 18 Smooth VWin(MNPT 3 17 — 
Nitrile 6 Smooth Yain(M)NPT 3 17 — 
Nitrile 6 іп (М)МРТ Yin(M)NPT 3 2 — 
Nitrile 15 3&in(F)NPT Yin(M)NPT 5 34 12 
Nitrile 6 Hooded Ип (М)МРТ 5 34 12 
Nitrile 6 Y&in(F)NPT Yin(M)NPT 5 34 12 
Nitrile 12 Win (FNPT Yin(M)NPT 5 34 12 
Viton 15 Yin (Е)МРТ Yin(M)NPT 8 56 35 
Viton 6 Yin (Е)МРТ Yin(M)NPT 8 56 3.5 
Viton 12 Yin (Е)МРТ іп (М)МРТ 10 86 70 
Viton 6 %1п (ҒМРТ in (M)NPT 14 124 10.2 


Submersible Parts 
Washer Pumps 


Suitable for circulating unheated Stoddard 
solvent, deodorized kerosenes, and other 

UL Classified parts-cleaning solutions. 

Viton seal on stainless steel motor shaft, 
nylon volute and impeller, and polyethylene 
integral strainer. V" MNPT discharge. 6-ft., 
3-conductor SJTO cord outlet. 115V, 60 Hz 
thermally protected motor. Metal standpipe 
or conduit (not included) must be attached to 
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Dayton} 
Littie GIANT. 


Water and Mild Fluid Applications—Can be 
operated in open air, in-line, or submerged. 1P521 
can pump water or machine oils when submerged, 
but should only be used in-line, not submerged, 
when pumping weak acids. 


Water Applications—Pumps have epoxy-coated, 
cast-aluminum motor housing (except 1P321 is 
aluminum only) for added protection and oil-filled 
motors for extra cooling and durability. 


Max. Mfr. Кет 
Head L w H Brand Model Мо. 
46ft 4in  3in 4їп Little Giant 523003 2P495 
46ft 4 3in 4in Little Giant 523375 4В101 
10.2ft 4%in 4%in 4%cin Little Giant 526003 2Р016 
7ft 41%6іп 2%in З уіп Little Giant 566608 4RK97 
7ft 3%in 2%in 3 %in Little Giant 518200 3P734 
—  4%%in 2%in 4?7»in Dayton 2НММ4 2HNN4 
— 4%%2in 2% in 47%2in Dayton 2НММ5 2НММ5 
— 4%іп 2%in 5%in Dayton — 2HNN7 2HNN7 
—  4%in 2%in 5%in Dayton —2HNN6 2HNN6 
—  4*$in 2%in 5%in Dayton 2НММ8 2HNN8 
—  4/»in 2% in 47%42in Dayton — 2HNN3 2HNN3 
12.2 t 4 75 in 2% in 422 in Little Giant 518400 4RK93 
123ft 47іп 4%in 4%sin Little Giant 527003 2P017 
—  bYwin 4%in 49$in Dayton 2HNN9 2HNN9 
—  5Y»in 4%in 4%2in Dayton — 2HNP1 2HNP1 
13.4ft 4%in 2%in 5%in Little Giant 518600 4RK94 
— 4'%2in 2% in 47%2in Dayton 2НММ2 2HNN2 
— 4%in 4%in 4% in Dayton  12U595 120595 
— 4%in 4%in 4% in Dayton 120596 120596 
— 4%in 4%in 4%in Dayton 1210597 120597 
11.8ft 5%in 3%in 4%in Little Giant 502303 1Р521 
—  6%in 4%in 4%in Dayton 120598 120598 
7ft 4%in 4¥%in 4%in Little Giant 500500 2P526 
тй 4%in 4%in 4%in Little Giant 500203 1P939 
ТАН 4¥%in 4%in 4%in Little Giant 501203 3P733 
1188 5%in 3%in 4%in Little Giant 502375 4RK85 
118% 5 іп 3%in 4%in Little Giant 502103 1Р321 
11.8ft 5%in 3%in 4%in Little Giant 502203 1Р372 
11.8ft 5%in 3%in 4%in Little Giant 502216 4XK38 
1738 Тіп 4%in 5Y5in Little Giant 503375 4RK86 
1738 Тіп 4%in 5%%in Little Giant 503103 1Р323 
218 Тіп 4%in 5%%in Little Giant 503216 4XK39 
2458 Тіп 4 %in 5 іп Little Giant 504203 1P322 


Lite GIANT 


Polyester Housing—Pumps are 
epoxy encapsulated and housing 
is corrosion resistant. Suitable for 
pumping aqueous parts cleaning 
solutions up to 140°F. 


Die-Cast Aluminum Housing— 
Motor housing is unpainted. Can 
pump aqueous parts cleaning solu- 


: dm tions up to 100°F. 
builder's fitting to protect cord from solvent p 
attack or damage. Go to Grainger.com for 
Coil Cleaning Kit 4RLO9. 
Amps Cap. Cap. Cap. L Mfr. Item 
HP AC GPH1ft. GPH3 ft. GPH5ft. ShutOff — PSI (in.) ^ Model No. 
Polyester Housing 
Voshp 06A  180gph 135gph 90gph 60 28psi 4%in 518977 4ВК05 
Yohp 08А 3000рһ 2700рһ 240001 120  5.3psí 5 in 518550  4RK96 
Die-Cast Aluminum Housing 
Ysohp — 1.1A  205gph 168gph 120001 75 3.2рѕі 4%in 501020 1Р929 
Yohp 17A 3000рһ 255gph 205gph 11.8  5.1psi 5 іп 502000  4RK84 
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PUMPS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Pond & Fountain Pumps 


балег Ves boss Litie GIANT. poen BARNES 
Pond and Fountain Pumps 


Corrosion-resistant materials. 


POND AND WATERFALL PUMPS 

Suitable for high flow, low head height, low pres- 
sure, and solids handling capability with fewer 
clogs. Pumps provide a high flow rate per watt for 
energy-efficient continuous operation, and are safe 


13L283 


5RWG1 
4RK89 


for fish and plants. Ideal for filtration systems, water iP "ns ud of Water @ тош. of Haai Mar, 04. í а бані ea Пал 
ше! oltage ead Len ran ode! 0. 
courses, and waterfalls. Pond and Waterfall Pumps 9 9 
ABS—Continuous-duty water gardening pumps yhp —21n(M]NPT 120V д 1200 0 —— - 985 0f ТІП SY базе 57620 38EF21 
i i Жаһр  2in(M)NPT 120VAC 1,200 0 — —  10ft 20ft 13%in 6 ^in Oase 5/499 38ЕҒ22 
have a PSC motor in an ABS housing. опр іп (МАРТ 120V aC 540 0 — — 8h 208 iii 5%in Oase 40347 38EF20 
Уво hp iin 120VAC 600 120  — - 148 16ft 9/4in біп PondBoss 52717 38EF30 
FOUNTAIN PUMPS Yehp  2in(M)NPT 120VAC 1740 300  — - ТІН 20ft ‘fin Qin Oase 5/621 38ЕҒ23 
Suitable for high head pressure and high height EA hp 2 in MONET 120 АС 1420 210 =_= i 20 Tan 62 in Dase 37500 ME 
; Я ; ба Np 21П i = = 4 |n in on 055 
clean water applications. Small fountain pumps ер  1.5inMNPT 120VAC 2.095 961 96 — 1408208 10іп 7%sin Little Giant 566725 36N479 
can be used for bubbling stones, decorative, and E hp 2іп(М)МРТ 120V n 2640 1140 — -- 11 20 1 in S In Quse 57623 38EF25 
Е ; А ор 2 іп (М)МРТ 1207 АС 2,20 900  — — 13ft 208 13 іп 6 іп ase 5/501 38EF26 
statuary decorative fountains. Higher head pressure Ta hp рТ 20V AG 2.880 1,560 120  — 18% 168 10%in біп Pond Boss 52353 38EF33 
pumps are ideal for demanding fountain applica- ES np Zin MNPT 10у АС 2887 1922 2i BER Ad E i in Em Little Giant S TN 
; ба hp ^ in T р -- -- іп іп ase 57096 
tions, larger water features, and spray nozzles. Pond Ah 2in  120VAC 3,40 1,680 320  —  22ft 16ft i0 in біп Pond Boss 52355 38EF34 
Boss models have an automatic low water shut-off 76 hp 2in МАРТ 120/ АС 5,929 4,664 2,042  — 28ft 40ft 13 Ain 8їп Little Giant 566729 36N481 
to help prevent pump damage. Fontes Fumps 
Е 2 Yea hp іп 120V АС — -- -- -- 41% 16# 3%in 2іп Ропа Воѕѕ 52341 38EF35 
Brass—Designed for fountains, coolant systems, Yeu hp % in 120V AC = = — -— 11 16 ип wa Pond Boss 52768 SERE" 
j iquid- j j- ба Np ЗІП = = = = ЗІП In on 055 
evaporative coolers, and other liquid-moving appli Ya hp Yin 10/0 — — - -  94ft 16ft 49&in 2%%in PondBoss 52243 38EF38* 
cations. Continuous-duty PSC motor has thermal Brass m z | 
overload protection. Discharge rotates in 90° incre- — (5 ТО Т Jovac © — 4690 3840 2760 488 то дип Bim рат SRWGZ SRWG? 
and carbonfetamic parts те асы шш ME Qon in Qu e DN 
and carbon/ceramic parts. Horizontal mount. 74 hp in = 8 5,100 4, 2 Буп 8in ayton V tj 
% hp — 120VAC -- 5,700 5,100 4,080 -- 128 15%in 8 /віп Barnes  SFU71-GIS32ZN58 
Note: Brass models are not safe for fish and plants ТУ пр in (F)NPT 230VAC -- 6,900 6,120 5,400 608 12ft 1534in 8%in Dayton 5RGV6 5RGV6 
: | ihp in DN 230V AC -- 6,200 5,580 4,800 55ft 12ft 15%in 8in Dayton 5RWG4 5RWG4 
Polypropylene—Oil-free direct-drive pumps 2 hp TWin(FNPT 230V AC — 7,920 6,720 6,180 68 12ft 15 іп 8 іп Dayton 5RGV7; 5RGV7 
d Polypropylene mS _ = 
produce greater starting torque and flow pressure Ув hp їйїп  120VAC 1250 75 — -—  20ft 16ft 939&in 8 Zin Little Giant 507902 4RK88 
for continuous operation. Innovative dual discharge гү эв ћ к кү! in 120VAC 4000 3,500 2,200 -- 308 16ї Tiin 87&in Little Giant 507903 4RK89 
ij . Water Garden Pumps 
for waterfall and stream effects. Noryl impeller and Cast Iron " ue - mu 
nitrile shaft seal. CSA Certified. Yhp — 2in(F)NPT 120VAC — 4345 — -  36ft 19ff 61%6іп14 2віп Little Giant 566069 131283 
Mfr. Item 
WATER GARDEN PUMPS "8 шит Includes Brand Model No. 
* n uto Fill Valve 
131259 Б bos d : Plastic Ya in PVC Slip and 34 in Garden Hose Adapters Little Giant 566901 2EHN4 
and an auto reset thermal overload to help preven - Cord Mfr. Item 
pump and motor damage. Pump can pass solids Up  -дєсевзоңев Description Length Brand Model... No. 
to 1346" dia. Pond Vacuums 
PondoVac 3, Pond Vacuum, 2 Chambers, 120V AC 12ft Oase 50409 380018 
AUTO FILL VALVE PondoVac 4, Pond/Pool Vacuum, 2 Chambers, 120V AC Oase 37230 38С19 
- А Pond Filter/Clarifi 
For permanent and temporary installations to auto- — "Vironic T8 UV Pond Clarif, 110W ak Oase 56455 38EUSD 
matically maintain water levels in a skimmer vault A. 36w UV Fond Пате, 110 shh | — ТБК ase Ed Le al 
i " i wimSkin Floating Surface Skimmer/Air Injector, ase 
У оа рок ш Includes %" PVC slip апй -Дацабкіт In-Pond Surface Skimmer Oase 57395 3BEJ53 
4" garden hose adapters. lighting — - _ 
9 р LunAqua 3W LED Light 12V 25 ft Oase 56463 386024 
3 LED Accent Light Kit 12V 26 ft Pond Boss 52369 38CD27 
* Includes LED light. 
esr 
Pond Fountain Pump Systems 
Pumps operate in a minimum of 5 ft. of water and draw 
water from below the pond surface; a 6" PVC screen 2үЈ23 
filters mosquitoes, algae, and other vegetation to improve 
aeration and extend motor life. All parts are plastic and 
stainless steel for maximum corrosion resistance. Include 
foam-filled flotation system and 3 nozzles for different 
fountain patterns. 100-ft. cord. Preassembled for simple 
installation. 
2VAN2 to 2VAN4 feature a lockable, rainproof control Full Load Spray Max. Spray Max. Spray Item 
center with internally mounted ground fault interrupter, грана en Pattern Width — Height — L ню. 
adjustable 24-hr. timers and heat shrink splice kit for the "m 115V — 12A (3) Spray Patterns Sky Cannon 15 ft High, 30 ft 15ft 14%іп 32in  2VJ23 
motor cable. 21р — 30V 6A Trumpet 13 ft High, Water Lily 15 ft 30 ft 15ft 14%in 32in 2/АМ2 
DUM І | yhp 230V ВА ШЕЗДЕНЕЕН Mate 158 10, 32 tt 15ft — 20in 34in 2VAN3 
Fountain Lighting System— Stainless Steel housings Ino 230 өвд — (Spray Patterns Sky Cannon 41 ft High, ЕП. mm WE. BUT. NANA 
with clear lenses can be easily installed onto the float to à Trumpet 22 ft High, Water Lily 24 ft 
create dramatic nighttime displays. Include 3 white LED ВЕЕ ih of КЕТЕ Кав 
flood lamps, waterproof splice kit, and mounting hard- тазан ува | — ана Шы 
ware. 120V, 120 watt lamps. Fountain Lighting System, 100 ft Cord 3 2VAN2, 2VAN3, 2VAN4 3CPW1 
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PUMPS 


16A129 


Pond Fountains/Aerators, Marine & Livewell Pumps 


13T392 


Pond Fountain and Aeration Systems 


= 1750 rpm for long seal life 
= Saltwater compatible 


Systems contain the pumps and hard- 
ware needed to enhance landscape 
and aquaculture ponds. Fountains add 
visual interest to a commercial or resi- 
dential setting. Aeration helps improve 
water quality, keeps fish alive, and 
adds oxygen for overall pond health. All 


systems feature submerged pumps with 
a top water intake. 2-yr. manufacturer’s 


warranty on ^ to 1 HP; 3-yr. manu- 
facturer's warranty on 2 HP and larger. 
Lights and adapter kits are available on 


Grainger.com. All models are C-ETL and 


UL Listed, CSA Certified. 


Aerating Fountain Systems— 
Economical fountains are aesthetically 
pleasing and deliver acceptable oxygen 
transfer. Provide an attractive V display 
while aerating the water. Include float 


with screen, mooring ropes, power cord, 
and control panel. Minimum water depth 


for operation is 15" (38cm). 


Marine 
Utility 
3TNJ4 


Marine Utility 
with Battery Clips 
3TNJ7 


3 = 


Decorative Fountain Systems— 
Fountains pass water through 
deflectors for less clogging, have 5 
to 7 built-in interchangeable spray 
patterns, and include an assortment 
of nozzles. Come complete with 
power control center that is compat- 
ible with Fountain Lighting Systems 
(sold separately). Include mooring 
lines, float, and bottom screen. 
Minimum water depth for operation is 
17.5" (44.5cm). 


Surface Aeration Systems—They 
agitate high volumes of water at the 
water surface to create maximum air 
exposure and high oxygen transfer. 
Provide up to 3 Ib./oxygen/HP/hr. into 
the water for commercial fish farms, 
retention ponds, and industrial and 
municipal wastewater applications. 
Minimum water depth for operation 
is 15" (38cm). 


Marine Utility 
with Hose 
3TNJ8 


| \ | 4 , M 
= -—4 4 - 
= A Bait & Live Well, ve 
ж” [ Through-Hull 
| Angled Pickup Tube - 
3TNK3 - 
Bait & Live Bait & Live Well, 
Well, Seacock Through-Hull 
3TNK1 Straight Pickup Tube 


2640 GRAINGER. 
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3TNK2 


Find even MORE 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


13T422 
Max. Мах. 
Cord Spray Spray Spray Mfr. Item 
HP Voltage Amps Length Pattern Width Height Model No. 
Pond Aerating Fountain systems 
(hp 12V 56А 500 15 5ft 2400VFX050 13Т402 
P^120V 5.6A 100 15 5ft  2400VFX100 13T403 
2 120V 73A 501 2T 6ft 3400/ҒХ050 13T404 
Yhp 120V 7.3A 100 p. 21 6ft 3400VFX100 137405 
Р 24037 А 100f V Shaped Pattern oT 6% 3400HVFX100 16A129 
ihp 120V 11.3A 100 26' 8ft 4400VFX100 137406 
2hp 240V 11A 100 32 8ft 8400/ҒХ100 13Т410 
Shp 240V 20А 200 34 90 5.1VFX200 137412 
Pond Decorative Fountain Systems 
94 hp 120V 6.5A  50ft 20' 7 3400JF050 137388 
120V 6.5A 100 5 Changeable Spray 20 7 3400JF100 137389 
120V 11A 100 Patterns: Linden, Cypress, 25 10 4400JF100 137390 
dihp 240V 55А 100% Willow, Juniper, Sequoia | 25 10ft 4400HJF100 137391 
120V 11A 150# 25' 100 4400ЈЕ150 16А124 
240V 10A 100 46' 22 8400JF100 137392 
2hp 240V 10А 150 6 Changeable Spray 46' 22 8400JF150 137393 
240V 10A  200ft Patterns: Linden, Willow, 46 22ft 8400JF200 131394 
240V 13.4A 100f Juniper, Redwood, 48 241 310-100 137395 
3hp 240V 13.4A 150 Spruce, Birch 48 24 310-150 137396 
240V 13.4A 200 48 24 3.1JF200 131397 
240V 20A 1001 7 Changeable Spray 50' 26 f 5.1JF100 137398 
240V 20A 150 Patterns: Linden, Willow, 50 26 5.1JF150 137399 
SP OM 20A 200 Juniper, Redwood, 50 26ft  54JF200 137401 
Spruce, Sequoia, Birch ` 
Pond Surface Aeration Systems : E 
% hp 120V 5A 501 4 1ft6in 2400AF050 131413 
120V 54A  100ft 4 1#6біп 2400AF100 137414 
120V 67A  50ft 4'6 1ft9in 3400AF050 131415 
94 hp 120V 67А 100 : 46" 1ft9in 3400АҒ100 137416 
240V 34A  50ft High Flow Of Surface 4'6 1ft9in 3400HAF050 137417 
240V 34A 100 Agitation 46" ift9in 3400HAF100 131418 
1hp 120V 11.3A 501 5 208 4400AF050 137419 
120V 11.3A 100 5 20 4400АҒ100 137420 
2hp 240V 9А 100 6 3ft —8400AF100 137421 
Бір 240V 18А 100 T 3ft — 5.1AF100 — 131422 


ssrule 


12V Marine Utility & Livewell Pumps 


= Electrically activated 


Marine Utility Pumps—Pumps can 
be submersed to pump water out of a 
tight space, or the inlet filter cap can 
be removed and a hose attached to the 
inlet nozzle for inline use. Used for a 
variety of applications such as pumping 
fresh or salt water or delivering water 
for washdown purposes. 


Maximum Intake & 
Maximum Discharge Discharge 
 FeetofHead Pressure Connection 
Marine Utility Pumps 
25 ft 1 psi % in Barbed 
1 psi Y in Barbed 
7 psi % in Barbed 
"e 7 psi Эд in Barbed 
1 psi 34 in Barbed 
Maximum 
Flow Rate @ Maximum Intake 
1FeetofHead Feet of Head Connection 
Bait & Live Well Pumps 
Seacock 
500 gph 8 tt 34 іп NPT 
800 gph 13 ft 34 in NPT 
1,100 gph 12 ft 34 in NPT 
Through-Hull Angled Pickup Tube 
500 gph 8ft 4in NPS 
800 gph 13 ft 4 іп NPS 
1,100 gph 12 ft 4 іп NPS 
Through-Hull Straight Pickup Tube 
500 gph 8ft 434 in NPS 
800 gph 13ft 434 in NPS 
1,100 gph 12 ft 434 in NPS 


on Grainger.com? 


Bait & Live Well Pumps—Pumps 
circulate water through a hole in the 

hull of the boat to a holding tank for live 
bait and caught fish. They include an 
alternate connection to add a second 
item such as a washdown pump to keep 
holes in the boat to a minimum. Include 
3A" right angle hose barb adapter and 
3A" straight hose barb adapter. 


Item 
Amps Includes No. 
28A — 3TNJ2 
45A — 3TNJ4 
45А Battery Clips 3TNJS 
6A Battery Clips 3TNJ7 
6A Battery Clips, Hose, Nozzle 3TNJ8 
Discharge Item 
Connection Amps No. 
34 in NPSM 25A 3TNK1 
34 in NPSM 5A 3TNK4 
1% in NPSM 6A 3TNK7 
34 in NPSM 25A 3TNJ9 
34 in NPSM 5A 3TNK3 
1 іп NPSM 6A 3TNK6 
34 in NPSM 25A 3TNK2 
34 in NPSM 5A 3TNK5 
1 зіп NPSM 6A 3TNK8 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Pool/Spa Pumps & Pool Filters 
Bilge Pumps кле 
= 12V DC, except 4NX12 is 24V DC Max. Flow Compatible 
Efficient compact pumps feature a plastic housing and #1, Max. Ft Pine Site Amps epee 
i i Bilge/Livewell P. 
stainless steel shaft. Use in fresh or salt water. a нена m TW TEX UA aT 
Bilge/Livewell Pump—Hardwired pump features Flow Rate Max, oe i 
ii n Е еа vera Г. ет 
тапџа! priming. 5.25"H E; Head (і. ҥШршагое Атр$ Height Model No. 
Automatic On-Off Bilge—Continually sense for the “уш OR Off Pipe yg 3% in 255A  406R84 


presence of water and need no separate float switch. m apm EU n. 
Pump impeller operates for approximately 1 sec. every Nonautomatic Bilge : 


Nico 


8А 
ЛА 4%in 275A 406R86 
A 7%in 535 4Р014 


1 
3 
8 
2. 
Yin NPS 1. 
2 
4 
8 


5 min. i i 6.0gpm 12 іп МР5 21A 3%in 24DA 406R85 

2 5 min. If water is present the pump runs until all water вз apm —11 EA a Sen ADB 

is removed. 13.39pm 144 Xin 8A 4%in 20F 4NX13 
T3 , 25.0gpm 102 1%in ВА біп 2 4NX11 

Nonautomatic Bilge Pumps—Require pump control 333 gpm 207 is in А бп 10 zm 

j i i In ІП 

Switches (sold separately). 61.7 орт 235 din 155A 7%in 14A 3Р999 

Bilge Pump Float Switches—Environmentally friendly, 67021 265 2п 1554 74п 58р Арш? 

mercury-free switches. Turn on at 2" water level; off at .. Voltage .. For Use With Gauge — Model No. 

34". Ignition protected with no battery drain. ABS plastic Bilge Pump Float Switches 

construction with 26"L abrasion-resistant wire leads. BED 10, 24, 25D LEE Es 


2GWK5 and 2GWK7 have removable bases. 2GWK7 has —— 12VAC to 2AVAC зғ992,48012,4Р116- 14 EUR m 3P998 3P999 
an integral switch cover with self-test feature. 0 ЗА 56D, 17A 14  37&GRA 28WK6 


Littie GIANT. 

2-Speed Spa Pumps—Allow low-flow circu- 
Jetted Tub, Spa, and lation for prolonged periods or for high water 
Swimming Pool Pumps movement. For use in spas and hot tubs. Include 2 


= 115/230V sets of each: union collar, adapter, and 0-ring. 
= Max. liquid temp.: 100°F Swimming Pool Cover Pump—Automatic pump 
= ODP motor enclosure removes water from all types of pool covers. SPGA 
= NEMA 56 frame motor GPM of Water @ Total ft. of Head* Мах. Item 
= 3450 rpm, except 5PXG1 and - HP — ЕШ 5 и ШІ: Outlet 10 20 30 40 Head L w H Brand No. 
jove-Ground Pool Pump, bapacitor star 
5PXG3 are 3450/1725 rpm NA — SAS rp 1 уп 1% in 60 арт 47gpm 29gpm — 36 18 Vin 63/5 іп 101%іп Dayton 5РХ64 
j ion- j elf-Draining Jette: ump, Gapacitor 
Made from a highly corrosion resistant blend % hp 8.1/4.5 Tin 1 in 63 gpm 49 gpm 29gpm  — 34 17%cin 6!7»in 9%in Dayton 5PXF7 
of glass-reinforced thermoplastic. 34 hp 11.4/5.8 1%їп 1%in 76 орт 65 орт 51gpm — 40 173%2in 6 іп 9 іп Dayton 5РХҒВ 


2-Speed Spa Pump, Capacitor Start/Capacitor Run 


Above-Ground Pool Pump—includes a 4" 3 - У һр 11.5/58-3.5/1.9 17 іп 1%in 82 орт 68 орт 53gpm i8gpm 41  163&in 6 іп 9%in Dayton 5PXG1 7 
i n i 4 1% - һр 15.3/7.6-4.4/2.2 1 “іп 1 іп 103 орт 91 gpm 74 орт 62gpm 51 17 sin 675 in 9 іп Dayton 5PXG3 1 
integral hair and lint strainer. = 
Operation/Thermal GPH of Water @ Total ft. of Head* Item 
= ini — HP. Protection Amps 5 10 20 L Ww H Brand No. 
Self-Draining Jetted Tub Pumps Байтал Pool лаш тыр 
Include 2 sets of each: union collar, adapter, “пр Automatic 22A 1,500 gph 1,150 gph 216 gph 12|п {2in8vin Іше ба”  4RU62 
and 0-ring. * To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 1 Based on 3450 rpm. 
Commercial Swimming Pool Pumps Dayton| 
1 Self-priming Bronze—Semiopen bronze impel- 
= ODP motor enclosure lers. For optional strainers, see " Нет 
i Й Fits Pump No. 
= 3450 rpm Pump Strainer table on this page. Pump Strainer 
| . 5PXC6, 5РХСТ, 5PXF2 
Cast-Iron—For optional strainers, 5РХСВ, 5РХС9 os 
see Pump Strainer table on this БРХОВ. 3PXD9 '— BPXES 
page. 5PXEO, 5PXE1 5PXF6 
Inlet/ 
Outlet NEMA/ GPM of Water @ Total ft. of Head* Max. Suction Max. 
NPTF Motor IEC Head Lift Liquid L W H Item 
Ls Voltage Amps (in.) Type Frame 20 30 40 50 60 70 80 (ft.) (ft) Temp. (°F) (in.) (in.) (іп.) No. 
ronze 
Yohp 115/230 9247 17х17 Сар. Start 56Y 43 орт 29.8 gpm 14.1 gpm 43 6 180° 121 61% 8176 5PXD2 
3 hp 208-230/4609.8-9.3/4.65 2x2 3-Phase 182Y 137.2 gpm127.7 0рт107.8 gpm 85.3 gpm 54.3 орт 26gpm — 77 6 180° 161% 10% 12  5PXD9 
5 hp 208-230/460 15.8-15/7.5 3x3 3-Phase 182Ү 257.9 gpm243.2 gpm226.1 gpm205.8 gpm182.3 gpm153.3 gpm124.1 gpm 100 6 180° 20 10% 12 SPXE1 
аш 230 21.5 3x3 Сар. Start/Cap. Run 182Y 257.9 gpm243.2 gpm226.1 gpm205.8 gpm182.3 gpm153.3 gpm124.1 gom 100 6 180° 20 10% 12 ӘРХЕ0 
ast-Iron 
2hp (115/230 22/11 2x2 Cap. Start/Cap. Run 182Y 141.2 gpm125.7 gpm110.9 орт 93.8 орт 75.8 орт 52.4 gpm — 73 95 104° 21 9% 12% 5PXC6 
* To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 
Pool Filters Sand—Easily maintained filters for residential REPLACEMENT CARTRIDGE Dayton} 
in-ground and above-ground pools, from 16,000 FILTER ELEMENTS 
FILTERS , to 48,000 gal. Filter rotates 360° for easy instal- Filter out dirt and particles, easy to clean. 
= Max. water temp.: 100°F lation. Simple lever action allows selection of Even pleats allow better filtering. 
Easy to install and ideal for maintaining valve operation. Top diffuser ensures even water 
a clean and sanitary swimming pool апа distribution over the sand bed. " AVMN4 
ы : i e А А eplacement 
spa environment. Resist UV light and = Max. pressure: 28 psi, except 4VMP3 is 36 psi artridge 
j j Filter Filter Inlet/ Sand Filter Elements 
suitable for indoor or outdoor use. Height Dia. Area 8-hr. OutletRequired Нет Item 
Cartridge—For residential and cate ie (in.) (іп) (sq. ft.) ^ Total Turnover (in.) (Іһ.) No. No. 
commercial pools and spas, from 9000 28% 8% 498sqft 50.2 gpm 24,092 gal 1% -- 4/ММ 4VMP5 
Tu 35 s 8% 75.3sqft 74.8 gpm 35,927 gal 19 -- 4VMN6 AVMPG 
to 65,000 gal. Easy-to-read pressure 9,000 to 65,000 gal “any, “8% 101 sq ft 100.8 gpm 48.396 gal 2 — —ÁÀdNMN7 AVMPT 
gauge. 49% 8% 147.6 sq ft147.1 gpm70,587 gal 2 - 4VMN8 AVMP8 
» Max. pressure: 40 psi SandlEllters 
“р 40 p 23% 20% 2.4 sqft 47.5 gpm 22,800 gal 1 187 4VMPi = 
16,000 їо 48,000 gal 377% 24176 3.3 sq ft 67.3 gpm 32,304 gal 1% 2320  4VMP2 = 
43 28% 4.4sqft 88.8gpm 42,606 gal 2 474 4VMP3 = 4VMP2 
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PUMPS Scan. Order. Done. 
General Centrifugal Pumps Details on page A1. 


Dayton 
Straight Centrifugal Pumps and Pedestal Pumps ру 


= 3450 rpm motors; NEMA 56.) frames HOUSING MATERIALS 


= Мах. temp.: 200°F Cast Iron—High-flow pumps have cast-iron housing and 


: 1. SSU impellers, with Buna N, carbon, ceramic, and stainless steel 

P . | mechanical seals. High-head pumps have Viton, carbon, 
Pumps have continuous-duty motors for high- ^ ceramic. and stainless steel mechanical seals. 
flow or high-head applications, with mechanical | ў 
seals and side and bottom housing drain plugs. Bronze—High-flow pumps have bronze housing and 
Designed for general transfer, boiler feed, impeller, with Buna N, carbon, ceramic, and stainless steel 
condensate return, water circulation, irrigation, ^ mechanical seal. High-head pumps have bronze housing, 
cooling towers, filtration, and pressure boosting. Stainless steel impeller, and Viton, carbon, ceramic, and stain- 


1-phase motors are capacitor-start and have less steel mechanical seals. 

internal thermal protection. 3-phase units do пої Stainless Steel—Stainless steel housing and impeller, with 
have overload protection and require a pump Viton, carbon, ceramic, and stainless steel mechanical seals. 
control box, sold separately on page 2630. 
Pedestal pumps can be driven by pulley or 
directly coupled to a motor. 


2ZWN9 


Cast Iron, Brass Impeller—Cast-iron body with brass 
impeller. Seals are made from Viton, carbon, ceramic, and 
stainless steel. 


GPM @ Head ft. Max. GPM @ Head ft. Max. Shaft Max. Min. Item 
HP. Max. Best* Min. Head (ft.)t HP Max. Best* Min. Head (ft.)t Seal Material Size (in.) Temp. (°F) Temp. (F) Мо. 
High Flow Performance High Head Performance | 3 Replacement Pump Shaft Seals 
Vs 41 Q 10 30 @ 26 10 @ 40 44 A 42 @ 10 29 Q 47 2 Q 80 82 Buna, Carbon, Ceramic % 160?F -25°F ЗАСЕб 
ў 67 Q 10 38 Q 27 10 @ 40 44 ЕЛ 53 @ 10 33 @ 59 12 @ 90 98 Carbon, Ceramic, Viton % 250?F -409Ғ  3ACE7 
EA 72 Q 10 47 Q 36 22 Q 50 55 1 59 @ 10 34 Q 70 3 Q 110 112 Silicon Carbide, Viton % 250 °F -40°F ЗАСЕ8 
il 88 @ 10 75 @ 38 29 @ 50 58 1% 94010 54970 180100 110 
1% 115910 172044 40 @ 60 67 2 94 @ 10 54970 180100 110 
2 122 @ 10 10 @ 52 10 @ 70 12 3 107 @ 10 10@72 2 @ 130 131 
3 170010) 95057 35 @ 70 74 
STRAIGHT CENTRIFUGAL PUMPS PEDESTAL PUMPS, NO MOTOR 
Cast-Iron Bronze Stainless Steel! — Cast Iron Bronze Stainless Steel 
" d Motor Enclosure Voltage Amps Inlet Size Outlet Size | Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
igh Flow 
Ys hp Open Dripproof 115/230V AC 7.5/3.8 Tin NPT 341 NPT | 2ZWN9 = = 2ZWX3 — = 
¥ hp Open Dripproof 120/240V AC 7.5/3.8 Tin NPT Жіп NPT = 2ZWR4 2ZWT8 = 22WY1 22WY8 
Y» һр Open Dripproof 120/240V AC 8.4/4.8 17 іп NPT Тіп NPT 2ZWP1 271185 2ZWT9 — 2ZWY2 2ZWY9 
Y» hp Open Dripproof 208 to 240/480V AC — 1.8-1.7/0.9 1%inNPT  1inNPT 2ZWP2 2ZWR6 i 2ZWU1 — 2ZWY2 2ZWY9 1 
3A hp Open Dripproof 120/240V AC 11.3/5.6 17 іп МРТ Тіп NPT 2ZWP3 2ZWR7 2ZWU2 2ZWX5 2ZWY3 2ZWZ1 
34 hp Open Dripproof 208 to 240/480V АС 2.7-2.5/1.2 T/AinNPT 1 in NPT 2ZWP4 271188 t 2ZWU3 27WX5 t 2ZWY3 271121 t 
Thp Open Dripproof 120/240V AC 14.4/7.2 Ту їп NPT 17 іп NPT | 2ZWP5 271189 271104 22WX6 — 271122 
1 hp Open Dripproof 208 to 240/480V АС 3.7-3.2/1.6 1^ іп МТ 1%inNPT | 2ZWP6 2ZWT1 i 22WU5 2ZWX6 t1 — 271122 { 
1% hp Open Dripproof 120/208 to 240V AC 17.0/9.0-85 17 іп МРТ Т7; іп МРТ | 2ZWP7 — — 2ZWX7 — — 
11 hp Open Dripproof 208 to 240/480V АС 4.4-3.9/20 — 1/^inNPT 1%inNPT | 2ZWP8 22WT3 t1 2ZWU7 2ZWX7_ t 2ZWY5 2ZWZ3 t 
17р Open Dripproof 120/208 to 240V AC 17/9.0-64 1711 NPT 1% іп NPT - 22WT2 2ZWU6 — 2ZWY5 271173 
2 hp Totally Enclosed Fan-Cooled 120/208 to 240V AC 16.6/9.4-83 1%inNPT 17 іп МРТ | 2ZWP9 2ZWT4 2ZWU8 2ZWX8 2ZWY6 271124 
2 һр Totally Enclosed Fan-Cooled 208 to 240/480V AC — 6.0-5.8/29 170 іп МРТ Т7; іп МРТ | 2ZWR1 271115 t — 2zWX8 t 2ZWY6 — 
2hp Totally Enclosed Fan-Cooled 230/460 6.0-5.8/2.3 1% іп NPT 114 іп NPT — — 2ZWU9 = = 2710124 t 
3hp Totally Enclosed Fan-Cooled 240V AC 12.5 2inNPT 17 іп МРТ | 2ZWR2 — — 2ZWX9 — — 
3 hp Totally Enclosed Fan-Cooled 230/460 8.3-7.6/3.8 2inNPT 17 іп МРТ | 2ZWR3 — = 2ZWX9 — — 
3hp Totally Enclosed Fan-Cooled 240V AC -12.5 2inNPT Тіп NPT = 2ZWT6 2ZWX1 = 2ZWY7 271125 
3 hp Totally Enclosed Fan-Cooled 208 to 240/480V AC 8.3-7.6/3.8 2inNPT  11^in NPT — 22WT7 t 22WX2 = 2ZWY7 271025 t 
STRAIGHT CENTRIFUGAL PUMPS 
Cast-Iron 
Cast-Iron Brass Impeller Bronze Stainless Steel 
Item Item Item Item 
ИЕН НЕ Motor Enclosure Voltage Amps Inlet Size Outlet Size No. No. No. No. 
igh Hea 
Ye hp Open Dripproo 120/240V AC 8.4/4.8 17 in NPT 1in NPT 22XJ1 27Х17 271126 27ХК4 
Y hp Open Dripproo 208 to 240/480V AC 1.8-1.7/0.9 1% in NPT {in NPT 27500 1 27Х18 1 271127 { 27ХК5 t 
34 hp Open Dripproo 120/240V AC 11.3/5.6 114 in NPT Tin NPT 22XJ3 27Х19 271128 2ZXK6 
34 hp Open Dripproo 208 to 240/480V AC 2.7-2.5/1.2 1% in МРТ 1 in NPT 2744 t 2ZXN1 £t 274179 t 27ХКТ { 
Тр Open Dripproo 120/240V AC 13.5/6.4 112 in NPT 1% in NPT 22XJ7 2ZXN4 2ZXA3 2ZXL1 
17р Open Dripproo 208 to 240/480V AC 4.4-3.9/2.0 1% in NPT 1% in NPT 2758 { 2ZXN5 { 27ХМ { 2ZXL2 { 
2 hp Totally Enclosed Fan-Cooled 120/240V AC 16.6/8.3 112 in NPT 1% in NPT 22XJ9 2ZXN6 2ZXA5 27Х13 
2 hp Totally Enclosed Fan-Cooled 208 to 240/480V AC 6.0-5.8/2.9 1% in МРТ 114 in NPT 27ХКІ { 27Х№7 £t 27XA6 t 27Х14 t 
3 hp Totally Enclosed Fan-Cooled 240V AC -/12.5 Т7 in NPT Тӯ in NPT 27ХК2 -- 27ХАТ 27Х15 
3hp Totally Enclosed Fan-Cooled 208 to 240/480V AC 8.3-7.6/3.8 1% іп NPT 1% in NPT 2ZXK3 t 22XN9 { 27XA8 t 22Xl6 t 
3 hp Totally Enclosed Fan-Cooled 240V AC 12.5 1% іп NPT 1% in NPT — 2ZXN8 — — 
1hp Open Dripproo 115/230V AC 1% іп МРТ 1 іп NPT 55JJ70 55JJ74 55JJ68 55JJ72 
1hp Open Dripproo 230/460V AC 1% in NPT 1 іп NPT 55JJ71 55JJ75 55JJ69 55JJ73 


* Use "Best gpm @ Head ft." for optimum performance. ў To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. Performance data at 3450 rpm. 3 phase. 


Pump Repair Kits for Straight Centrifugal and Pedestal Pumps Dayton] 


Kits contain O-ring, seal, impeller with shim kit, washer, screws, nuts, and lock washers to maintain the centrifugal pumps specified. 


Item Item Item 

For Use With No. For Use With No. For Use With No. 
27WN9 21T636 2ZWX1, 2ZWX2 21T673 2ZXA3, 27ХА4, 27ХА5, 22ХА6 — 21TG96 
2ZWP1, 2ZWP2 211037 2ZWX3 217075 2ZXA7, 2ZXA8 21THO1 
2ZWP3, 2ZWP4 217639 2ZWX5 211077 221126, 221127 21TH03 
2ZWP5, 2ZWP6 21TG41 2ZWX6 21TG78 221128, 2ZWZ9 21TH05 
2ZWP7, 2ZWP8 21T643 2ZWX7 21Т679 27ХА1, 27ХА2 21ТН07 
2ZWP9, 2ZWR1 21T645 2ZWX8 217080 2Z7XJ7, 2ZXJ8, 2ZXJ9, 27XK1 — 21TH09 
2ZWR2, 2ZWR3 217647 2ZWX9 21TG81 2ZXK2, 2ZXK3 21TH13 
2ZWR4 21T649 2ZWY1 21TG82 27ХЛ, 2ZXJ2 21TH15 
2ZWR5, 2ZWR6 21T650 2ZWY2 21T683 2713, 22ХЈА 21TH17 
2ZWR7, 2ZWR8 211052 2ZWY3 21T684 2ZXJ5, 27XJ6 21TH19 
2ZWR9, 221171 21T654 2ZWY5 21TG86 2ZXL1, 2ZXL2, 22XL3, 27Х14 21ТН21 
2ZWT2, 2ZWT3 217056 2ZWY6 21TG87 2ZXL5, 2ZXL6 21TH25 
2ZWT4, 2ZWT5 217058 2ZWY7 21TG88 27ХК4, 2ZXK5 21TH27 
2ZWT6, 2ZWT7 21TG60 2ZWY8 217089 2ZXK6, 2ZXK7 21TH29 
22//Т8 217062 2ZWY9 217090 27ХК8, 22ХК9 21TH31 
2211/79, 2ZWU1 217663 221121 217091 2ZXL9, 27ХМ1 21TH34 
2ZWU2, 2ZWU3 217065 220122 217092 2ZXN4, 22XN5, 22ХМ6, 22ХМ7 21ТН35 
2ZWU4, 22//05 217067 221123 217093 2ZXN8, 27ХМ9 21TH39 
2ZWU6, 2ZWU7 217069 221124 217094 2ZXN2, 27XN3 21TH42 
2ZWU8, 2ZWU9 211671 220125 211095 2ZXL7, 2ZXL8 21TH44 
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PUMPS 


1-800-GRAINGER (472-4643) General Centrifugal & Center-Discharge Pumps 
@GOULDS 
WATER TECHNOLOGY 
Centrifugal Pumps 
= 3500 rpm TEFC motors; NEMA 56J frames drain, prime, and vent connections with stainless 
= Max. temp.: 212° steel plugs. Designed for air scrubbers, chillers, 
Compact design mounts horizontally or vertically filtration, liquid transfer, pressure boosting, spray 
to fit into tight spaces. Corrosion-resistant 316 systems, and water circulation applications. - 
stainless steel housing with silicon carbide, Viton, 3-phase pumps do not have overload protection, 


and stainless steel seals. Casing and adapter һауе which must be provided by a starter unit sold 
NPT centerline connections with easily accessible separately, see page 160. 
1-PHASE 3-PHASE 


Best Efficiency Max. Mfr. Item Mfr. Item 
HP Inlet Size Outlet Size Range GPM @ Head* Headt Voltage Amps Model No. Voltage __ Amps Model No. 


114 іп NPT {in NPT 28 to 48 gpm @ 132 to 100 ft 158 ft — — 20810 240/480V АС 
3 hp 1% in NPT Tin NPT 28 to 48 gpm @ 132 to 100 ft 158 ft = 208 to 240/480V AC 


* Use "Best Efficiency Range GPM @ Head" for optimum performance. } To convert to psi, divide total feet of head by 2: 31. Performance data at 3500 rpm. 


шаш 


High-Volume, Straight Center-Discharge Pumps 


Yohp Ти in NPT Tin NPT 17.5 to 37.5 gpm @ 66 to 39 ft 75% | 120/240V AC 9.2/4.6 — 1STIC4E4 6М716 20810 240/480V АС 2.4-2.4/ 1.2 1STiC5E4 6М7М1 
Ed Tp 1% in NPT Tin NPT 20 to 40 gpm @ 81.5 to 53 ft 95ft | 120/240V АС 114/57 15710404 6М717 20810 240/480V AC 3.4-3.2/1.6 15710504 6NZN2 
np 1% in NPT Тіп NPT 22.5 to 42.5 gpm @ 96 to 68 ft 1i5ft | 120/240V AC 136/68 15Т1Ғ4044 — 6NZL8 E = = 
тй p  1Viin NPT Tin NPT 25 to 45 gpm @ 113 to 82 ft 135 Ж | 120/240V АС 18.4/9.2 15ТІҒАВ4 — 6NZL9 20810 240/480V AC 5.4-5. X 2.7 15ТІҒОВАВМ  52X626 
2 hp 1% in NPT 1in NPT 28 to 48 gpm @ 132 to 100 ft 155 ft 120/240V AC 20.8/10.4 ISTIG4A4 6NZNO 5 
9 


64/32 15716944 521178 
.6/4.3 15Т1Н944 52Х027 


= 3-phase, except 48078, 55JJ64 апа Cast-Iron Wetted Materials—Cast-iron 
55JJ66 are single phase housing; bronze impeller. Seals are Buna N, 

= TEFC motor enclosures (except 4RU78 is ODP) stainless steel, carbon, and ceramic. 

Pumps feature continuous-duty motors with enclosed Stainless Steel Wetted Materials— 


impellers, 4-position port rotation, replaceable case ring, 


| Д É Stainless steel housing and impeller. Seals 
and easy-access housing drain plugs. Suitable for process 


are Viton, stainless steel, carbon, and 


applications, dewatering, irrigation, chemical transfer, ceramic 
decorative water features, and other industrial applications. А 
3-phase pumps do not have overload protection, which Naval Bronze Wetted Materials—Naval 
must be provided by a starter unit sold separately, see page bronze housing with naval bronze impeller. 
160. Replacement seals are available on Grainger.com. Seals are stainless steel, Buna N, carbon, 
and ceramic. 55JJ36 
STAINLESS | NAVAL 
CAST-IRON) STEEL | BRONZE 
Best Efficiency Max. Item Item Item 
HP Voltage Amps Frame Inlet Size Outlet Size Range GPM @ Head* Head+ No. No. No. 
Thp -120/240V AC 14.8/7.4 48Y 1% NP 1 NP 23 to 48 gpm @ 98 to 54 ft 113 4RU78 = = 
m 208 to 240/480V AC 6.2/3.1 145JM 2% NP 2 NP 83 to 120 gpm @ 53 to 41 63 55137 55.38 
р 208 to 240/480V AC 6.2/3.1 145JM 2 NP 1% NPT 83 to 120 gpm @ 53 to 41 63 55,036 | 55,67 — 
2 V5 hp 208 to 240/480V AC 7.0/3.5 56Y 2 NP 1% NPT 55 to 65 gpm @ 115 to 75 142 4RJ68 = = 
208 to 240/480V АС 9.2/4.6 182JM 2% NP 2 NP 97 to 131 gpm @ 72 to 62 841 551144 55.44 - 
3h 208 to 240/480V AC 9.2/4.6 182JM 2 NP 1% NPT 97 to 131 apm @ 72 to 62 84 551134 | 55JJ40 — 
p 208 to 240/480V AC 9.2/4.6 182JM 2% Flange 2 Flange 97 to 131 gpm @ 72 to 62 84 55141. 55,42 — 
230V AC 12.5 56J 2% NP 2 NP 100 to 160 орт @ 78 to 60 871 55JJ64 | 55JJ66 — 
208 to 240/480V AC 15.4/7.7 184JM 2% Flange 2 Flange 12310188 gpm @ 90 to 68 105 55JJ49 | 55JJ50 — 
5h 208 to 240/480V AC 15.4/7.7 184JM 2 NPT 1% NPT 123to 188 gpm @ 90 to 68 105 55JJ47 | 55,48 — 
р 208 to 240/480V AC 15.4/7.7 184JM 2 Flange T% Flange 123 to 188 gpm @ 90 to 68 105 55JJ45 | 55JJ46 E 
208 to 230/460V AC 15.4/7.7 184JM 2% NPT 2 NP 123 to 188 gpm @ 90 to 68 105 55JJ51 | 554J52 | 55JJ53 
208 to 240/480V АС 18.8-17.8/8.9 184JM 2% NP 2 NP 110 to 136 gpm @ 138 to 102 ft 150 12A075 | 12A076 — 
7 Ve hp 20810 230/460V AC — 21.6/10.8 184JM 2 NPT 1% NPT 11010136 gpm @ 138 to 102 ft 150 55JJ54 | 55JJ55 — 
208 to 240/480V AC — 21.6/10.8 184JM 3 NP 2% NPT 21010315 gpm @ 82 to 64 94 55ЈЈ56 | 55,57 — 
10h 208 to 240/480V АС 25.6-24.4/12.2 215JM 2% NPT 2 NPT 14710171 gpm @ 138 to 101 ft 190 121074 | 12A080 = 
p 208 to 240/480V ААС | 29.6/14.8 215JM 3 NP 2% NPT 22710233 gpm @ 102 to 82 ft 112 55,058 | 554J59 | 55JJ60 
15 hp 230/460V AC 42.2/1.1 215JM 3 NPT 2% NPT 22110 380 gpm @ 133 to 99 ft 140 55JJ61 | 55,62 — 


* Use "Best Efficiency Range GPM @ Head" for optimum performance. + To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 


Ll 


Pedestal Pumps for Direct or Pulley Drives 


= Max. casing pressure: 150 psi ball bearings, 34"-dia. 316 stainless steel shaft, 
= Max. liquid temp: 180°F (except and Type 21 Viton mechanical seals. Motor sold 
10X669 and 10X670 are 200°F) separately. Pumps are suitable for use in chemical 
Pumps operate at speeds up to 4000 rpm. processing, liquid transfer, pressure boosting, and 
Feature durable, permanently lubricated, sealed circulating heated or chilled water. 
Housing Material 
STAINLESS 
GPM of GPM of GPM of BRONZE | STEEL  CAST-IRON 
Water 9 10 Water 9 30 Water © 60 Max. Item Item Item 
HP Req. Inlet Outlet — ft. of Head+ ft. of Head+ ft. of Head« Head No. No. No. 10X667 
ТУ hp Tin Tin 55.7 49.5 37.6 103 ft 10X667 | 10X669 | 10X671 
5 hp Tin TÀ in 104 96 82 135 ft 10X668 | 10X670 | 10X672 


+ To convert to psi, divide total ft. of head by 2.31. Performance data at 3450 rpm. 
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General Centrifugal Pumps Details on page A1. = (а 
қ ы fg GOULDS 
Straight Centrifugal Pumps ATER TEENY 
= Cast-iron housing, bronze impeller 3- to 20-HP motors: Max. case working pres- 
= 300 series stainless steel shaft and sleeve sure is 175 psig; max. suction pressure is 100 
= Mechanical shaft seal with stainless psig; discharge can be rotated in 90° increments. 
steel, Buna N, carbon/ceramic parts Renewable bronze wear ring. Blue baked-on electro- 


= Max. liquid temp.: 212°F (100°C) coat paint finish. 

Pumps have continuous-duty motors to handle liquid 13- to 2-HP motors: Max. case working pressure is 
transfer, water circulation, booster service, irrigation, 125 psig, except as noted below; discharge can be 
spray system, jockey pump, and other general-purpose rotated in 45° increments, except as noted below. 
pumping applications. Close-coupled design has back Motors are 3500 rpm with NEMA 56J frame, except 
pull-out for easy maintenance. Vent and drain plugs in ООР 3CCV8 is 3500/2900 rpm, 90° increments; TEFC 
all positions. Piping is female thread (NPT), except for 490060, 2VRU5, 490050, and 2VRU1 are 3450 rpm 
3" outlets which are 12516 ANSI flat-faced flanges. with NEMA 143 frame, 4 position increments; and 


1N524 3-phase pumps do not have overload protection, which TEFC 3CCV7 3500/2900 rpm, 90° increments. 
must be provided by a starter unit sold separately, see Note: 1N497, 530178, 3CCU7, апа 490050 have a high head 
page 160. impeller. 
Best 1-PHASE, ODP (OPEN DRIPPROOF) 3-PHASE, ODP (OPEN DRIPPROOF) 
Efficiency 
Inlet Outlet Max.GPM Min. GPM GPM Max. Mfr. Item | Max. Mfr. Item 
HP Size Size @ Head @ Head © Head* Нева” Voltage Amps Model No. |Headt _ Voltage Amps Model No. 
ут LAinNPT TinNPT 290208 100378 208308 |408 120/240/ AC 10.8/5.4 1ВЕ40312 1М524 40ft 20810 240/480V AC 2.0-1.9/0.95 1BF40334 1М523 
P “Әйіп МРТ iinNPT 570208 100488 220408 |52f 120/240У AC 10.8/5.4 1BF10312 1М544 52 1 208 10 240/480V AC 2.0-1.9/0.95 1ВҒ10324 1М543 
ТйіпМРТ 1inNPT 430200 100571 250478 | 600  120/240VAC 10.8/59-5.4 1BF10512 1М542 601 20810 240/480/ AC 2.6-2.4/1.2 1BF10534 1М541 
пр Tin МРТ Тиіп МРТ 600178 200281 420228 | 29ft  120/240V AC  10.8/5.9-5.4 2BF40512 1М502 2911 20810 240/480/ АС 2.6-2.4/1.2 2BF40534 1N501 
Тіп МРТ 17 іп МРТ 660200 200340. 500301 | 36ft  120/210VAC 10.8/59-5.4 2BF10512 1М520 36ft 20810 240/480/ АС 1.8-1.8/.85 2BF10534 3CCV8 
TAinNPT iinNPT 500300 100800 329651 | 83ft 120/240/ А6  140/75-/.0 1ВЕ10712 1М540 831 20810 240/480/ АС 3.7-3.6/1.8 1ВҒ10734 1М539 
“ND yin NPT Tin NPT 800308 200521 550458 | 52t  12040VAC 140/75-70 28Ғ10712 1N518| 5211 20810 240/480/ AC 3.7-3.6/1.8 28F10734  1М517 
1%%р ТИЇПЇРТ Тіп МРТ 580400 1001161 379951 |118 120/240V AC 21.2/11.1-10.6 1BF11512 1М536 118 1 20810 240/480V АС 6-5.8/2.9 1BF11534 1М535 
ihp TAinNPT 1inNPT 550400 1001060 350858 |108 120/240V AC 17.4/9.0-87 1ВР11012 1М538 | 108 ft 208 to 240/480V АС 4.4-4.2/21 1ВР11034 1М537 
T%hp 12 іп МРТ T4inNPT 960501 200780 660700 791 120/240/ AC — 21.2/11.1-10.6 2BF11512 1N514 791 208 10 240/480/ AC 6.0-5.8/2.9 2BF11534 1М513 
ihp 17 0 МАРТ Тит АРТ 840401 200600 600538 |611 120/240/ АС.  17.4/9.0-8.7 2BF11012 1N516 61ít 208 10 240/480/ АС 4.4-4.2/21 2BF11034 1М515 
2hp 1 іп МРТ Тит МРТ 1000668 2001011 750851 |102 120/240V AC 26.0/13.8-13 2BF12012 1М512 102 20810 230/460V АС 6.8-6.4/3.2 2BF12034 1М511 
2inNPT 1inNPT 1400251 4001328 87010418 |13911 120/208 to 240V АС 28/14.7-14 ЗВРІНТАОН 1М497 | 139 ft 208 to 240/480V АС 9.5-9.0/4.5 ЗВЕТНВАОН 530178 
3hp 2inNPT 1inNPT 155025! 4001108 110085! |11308 120/208 10 240V АС 28/14.7-14 ЗВЕТНІСО 30079 |113 ft 20810 240/480V АС 9.5-9.0/4.5 ЗВЕТНВСО 530179 
Зіп МРТ 27 п МРТ 19040458: 500608 1250558 61ft 120/208 10 240V АС 28/14.7-14 4ВЕТНТКО 1М483 61 ft 20810 240/480У АС 9.5-9.0/4,5 АВЕТНВКО 530177 
snp 2inNPT Tin NPT 18040668 4021465 125 @ 115 ft 15011 120/20810 240V AC 274-27  3BFIJIAO 1N494 150 20810 240/480V АС. 12/6 — 3BFIJBAO 490052 
P -3inNPT 2%inNPT 2200658 500858 1500788) 89ft 208 10 240/ AC 274-27 4ВҒІЛНО 1N481| 80 ft 20810240/480V AC 12/6: АВЕТЈВНО 49UU46 
2inNPT 1%inNPT 210@63ft 50 160% 130 @ 140 ft | 165 240V AC 37 BBFIKTHO 3ССІЛ | 165 ft 208 to 240/480V AC 17.2/8.6 БВЕТКВНО 49UU37 
7%bhp 3inNPT 27 п МРТ 25007908 50001188 195 @ 103 ft| 125 240V AC 42 АВЕТКТЕО 1М479 12511 20810 240/480V AC. 17.2/8.6 4BFIKBFO 490045 
4inFlange 3inFlange 4509301 1009901 3000738 | 91ft 240V AC 37 БВЕТКТЕ0 3002 91 ít 20810240/480V AC 17.2/0.0 6BFIKBEO 490031 
топо .2inNPT Tin NPT 230@90f 50 @ 200 ft 150 @ 170 ft 200 240V AC 46 5BFILICO 3CCU4|200 ft 208 to 240/480V AC 25/12.5  SBFILBCO 490039 
P зіп NPT 2% in NPT 290 110 ft 100 @ 148 ft 220 @ 128 ft 149 240V AC 46 АВЕТСТОО 3CCU3 149 ft 20810 240/480V AC 25/12.5  4BFILBDO 490048 
i5hp _2inNPT 1%in NPT 255@ 160ft 5002601 18029208 -- = == == — |2601 20810240/480V AC 35/17.5__5ВЕ1МВВ0 490038 
P “іп Напде 3inFlange 580@55й 150 157 ft 400@125Я| — = = = — |16011 208 to 240/480V AC 35/17.5  6BFIMBBO 490032 
20hp 2inNPT 1% in МРТ 235 орт 100 орт 180 @ 240 ft) — - - - -- 275Ң  240/460VAC 450/225 БВҒІМВАО 429H98 
Best 1-PHASE, TEFC (TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED) 3-PHASE, TEFC (TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED) 
Inlet Outlet Max. GPM Min. GPM uud Max Mfr. Item Мах. Mfr. Item 
He m mm Ei m m m UE QU T mM m 
4 |n ІП | 0-9. 0 0-2. Е 
р чіп АРТ TinNPT 370204 100485 9204081 521 120/240/ AC 10.0/52-5.0 1BF20512 1N534 5248 20810240/480VAC 2.8-2.71.35 1ВҒ20524 10533 
Тіп МРТ 1inNPT 430201 100570 25@47ft | 60ft 120/240/ АС 12.8/6.7-6.4 1BF20712 1М532 |608 20810230/480V AC 3.7-3.61.8 1ВҒ20734 1N531 
Мар THinNPT 17 іп МРТ 600171 200280 42@22ft 290 120/240/ AC — 10.2/5.3-5.1  2BF50712 3CCV7 |2911 20810240/480V AC 3.7-3.6/1.8 2ВҒ50734 1М499 
Тіп АРТ 17 іп NPT 660201 200340 500300 | 36ft 120/240VAC — 12.8/6.7-6.4 2BF20712 1М510 36ft 20810240/480V AC 3.7-3.6/1.8 2ВҒ20734 1М509 
ihp iAinNPT iinNPT 500301 100800 32@65ft | 83ft 120/240/ AC 15/8.3-75 1ВЕ21012 1N530| — = = = = 
ТУ һр Т7 іп МРТ 1inNPT 55@40ft 1001060 35@85ft | 108 ft 120/240У АС  20/11-10.0 1ВЕ21512 1N528 | — = = = = 
ihp 1%in NPT 17 іп МРТ 800301 200520 55G45ft | 52ft 120/240/ АС 15.0/8.3-7.5 2BF21012 1N508| — = = = = 
Тіп АРТ THinNPT 840408 200608 609531 | 61ft 120/240 AC 20.0/11.0-10.0 2BF21512 1N506 | — = = = = 
1 
ТИЛ ty in NPT 1% in NP ET Tom 60 Q 55 — | 62ft 20810230/480V AC — 4.5-4.8/2.4 2ВЕ81534 429H99 
ihp 2inNPT TinNPT 550400 20056! 35G50ft | 65ft  120/240V AC 140/70  22BFiE4KO 2VRU1 190ft  240/460VAC 44-42/21 22ВР1Е9К0 490058 
T%hp 2inNPT 1inNPT 650508 200740 45@65ї | 854  120/240V AC 18.0/80 22ВЕТРАНО 2VRU3 1901. 240/460V AC 5.6-5.4/2.7 22BFiF9HO 490060 
Tin NPT TinNPT 58@40ft 1001161 370950 | 118ft 120/240/ АС 22.8/117-11.4 1BF22012 1М526 118ft 20810240/480V AC — 4.4-4.2/2.1 1ВЕ82034 B2TWTT 
2hp THinNPT Т7 іп МРТ 960501 200780 66G70ft 791 120/240VAC — 242121  2BF22012 1М504 798  24010480V AC  44-42/21  2BF82034 S2TW76 
2inNPT 1inNPT 700670 200940 550800 950 120/240VAC 242/121 22BFiG4F0 2VRUS 95ít  240/460V AC 44-4.2/2.1 22BF1G9F0 490061 
ft 


оп МРТ iinNPT 700751 20 @ 105 ft 65@ 80 — 1270 240/460V AC 7.9-72/3.56 ӘВРІНОН0 490064 
2inNPT 1inNPT 700900 2001208 coo 100 100t 12020810 29745 — oBFiH4GO 2VRV2| — - - B - 
ФІПІРТ iinNPT 85 01001 2081375 70081155 14514: 120/240/ АС 29145 22ВҒІН4С0 2VRU7 1901: 24014607 AC  7.9-7.2/3.6 22ВҒІН9С0 490062 
ЗІР 2inNPT 1%inNPT 1309308 4081201 858950 |1251 120720810 25/147-14 ЗВРІНАВОН 3CCUT |12511 208 to 240/480V AC 7.9-7.2/3.6 3BF1H9BOH 490080 
2i МРТ TinNPT 1508201 20921 1009751t| 951 120/240V AC 28/14.7-14 3BFIH4DO 3006 | 95 ft 20810240/480V AC  79-72/36  3BF1H9D0 490051 
3imNPT 2¥%inNPT 180@45tt 770558 1300550 etf — 12020810 2915145  ABFIHAKO 3CCUB 125ft 20810240/480V AC 7.9-7.2/36  ABFIHOKO 490042 
2inNPT iinNPT 83G120ft 20G 1605 700135 1601 240V AC 21 ЭВЕТДДЕ0_2\Н\ї | — = = = = 
эп МРТ tin NPT 8601358 20G 1801 76@ 145 Tt — |2708  240/460V AC 12-11.8/5.9  9BF1J9EO 490065 
Shp 2inNPT TinNPT 9501358 2041658 771364 | 165i 240VAC 21 22BFiJ4BO 2VRUB | — = = = = 
P —2inNPT tin NPT 100 @ 130 ft 20G 185 ft 82 @ 150 — 190 ft  240/460V AC 12-11.8/5.9 22ВЕ1/9А0 490063 
оп МРТ 1 іп МРТ 170@58ft 20@ 131 ft 120 @ 105 ft 134 ft 20810240VAC 21 3BF1J4B0 3CCUS 134 ft 208 to 240/480V AC  12-11.8/5.9  3BF1J9B0 490049 
3inNPT 2%inNPT 210@S58tt 5007584 14007708) 75 ft 208t0240VAC 21.0 4BF1J4J0 1N473 |1804 208 to 240/480/ AC —12-11.8/5.9 4BF1J9J0 490041 
оп МРТ TinNPT 95 @ 180ft 3022204 84 @ 19011 | 225 240V AC 33 OBFTKACO 2VRV6 |27011: 240/460/7 AC 19:4-18/9 9BFTKOCO 490066 
zw np 211 NPT 17 а NPT 185 @ 50H 5091401 125@120 140 240V AC 21 БЕРІКА00 3CCVi 14011 20810 240/480V AC 19.4-18/0  5BFIK9D0 490034 
2 1р3 in NPT 2%in NPT 250075 50@105 ft 1902904 109 240V AC 37 4BFIK4GO 3CCV2 10974 208 to 240/480V AC 19.4-18/9 — 4BFIK9G0 490040 
41 Flange 3 in Flange 260@65 ft 180@ 88 1 250G 701t — 1301 240/460V AC 19.4-18/9  6BFIK9EO 490068 
2inNPT Tin NPT 110 @ 210 ft 3022808 90 @ 235 Tt | 285 240V AC 40 OBFILJAO 2VRV8 |270ít — 240/460V AC 23.6/11.8 — 9BFILOAD 490067 
ioo 2inNPT Tin NPT 2109809 50Q 170 ft 140 @ 145 ft 170 240V AC 46 BBFILIGO 3CCV4 |17011: 240/460V AC 236/118 —5BFILOGO 490036 
P -Sin NPT 2% in NPT 270G951 5001258 210 @ 110 Tt| 130 240V AC 46 4BFIL4E0 3003| — —— — = == 
4 in Flange 3 in Flange “a E — |1301 208 to 240/480V AC = GBFILOEO 49UU30 
2inNPT 1%in МРТ 145 @ 110 ft 50@215 ft 150@ 190 ft — |2154 24074600 AC 342/171 БВРІМ9ҒО 490035 
15hp 3inNPT 272 п АРТ 320 @ 130 ft 50@ 173 ft 250 @ 150 ft — |1254: 240/460/ AC 342/171 4BFiM9CO 490043 
4 in Flange 3 in Flange 600 @ 42 ft 280 @ 150 350 @ 125 ft — 130 ft  240/460VAC 342/171 бВЕ1М9В0 490070 
20hp 2inNPT 1)іп МРТ 230 @ 184 ft 002768 18792341 — |2981: 240/460/ AC 50.1-46.0/23.0 5ВЕТМӘАО 52XF11 


* Use "Best Efficiency GPM @ Head" for optimum performance. f To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 
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PUMPS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Straight Center-Discharge & Self-Priming Pumps 
Straight Center- Ø GoULDS |, 
Discharge Pumps 
= Max. case pressure: 75 psi = TEFC motors (except 4XW69 is ODP) WETTED MATERIALS — Cast-Iron—Seals are Stainless Steel— 
Continuous-duty motors and drain plugs. 3-phase pumps do not have overload 316 stainless steel Buna М, stainless steel, Seals are Viton, 
protection, which must be provided by a starter unit sold separately, see page 160. impeller. carbon, and ceramic. stainless steel, carbon, 
and silicon carbide. 
GPM of GPM of 1-PHASE 115/230 3-PHASE 208-230/460 
Inlet Outlet Max. Water Water 
Size Size Liquid Best Efficiency @ 30 ft.@ 40 ft. Max. Mfr. Item Mfr. Item 
HP (МРТ) (NPT) Temp. Range GPM © Head* of Headof Head Неай» Amps Model No. Amps Model No. 


Cast Iron 


lAin din 212 °Е 18 to 40 @ 62 to 35 ft 44 35 тій |10.2/5.1 100MC1C1EO 4XW69 


“eh “in Tin 212 °F 181040 @ 62 to 35 ft 44 36 ТІН | 9.4/4.7 100М0104Е0 4XWT1 2.7-2. 28/1. 3 TOOMCTCSEO AXWT2 
мір 1/4in Tin 2129: 181042 @ 75 to 42 ft 48 43 84% |12.2/6.1 100М010400  4XW75 
р “twin in 212°F 181042 @ 75 to 42 ft 48 43 ТІМ — = — 2.7- 26 6/1.3 100MCTD5DO AXWTG 
1 hp lin 1%in 212°F 24 to 32 @ 60 to 50 ft 42 36 701 — == = 3.5-3.4/1.7 100МС1Е5Е0 415J05 
ТУ һр fin Hin 212°F 321040 01001090: - -- ІҢ) — = == 44-42 2/21 100М01Ғ580 415J06 
1 hp {ain 1in 212?F 22to45 @ 90 to 55 ft = 52 102% 15.2/7.6 100MC1E4C0  4XW79 - 
17 һр Tin Tin 212"F 271049 01101075 -- — 19231%114.4/8.7 100М01ҒАВ0 4ХМ/83 
Thp 1/4in 1іп 212?F 301034 0 80 to 75 ft = 52 1008! — Ex — 8534/17 100МС1Е5С0 11504 
2h їйїп Тіп 212?F 3210502 122t090ft — —  142ft| 10.0 100MC1G4A0  3CCT3 = = == 
P “twin Tin 212*F 321052 @ 1221089ft - = It — = — 7.1-6.0/3.0 100MC1G5A0 52XG21 


Stainless Steel 

Yhp i%in 1іп 250° 

һр in Tin 250° 

th пр {Yin {in 250° 
p 1 


62ft | 9.4/4.7 100MS1C4E4 4UB56 2.7-2.6/1.3 100MS1C5E4 4UB54 
95ft |12.2/6.1 100М510404 40860 2.7-2.6/1.3 100MS1D5D4 4UB58 
114 ft |15.2/7.6 100MS1E4C4 4UB64 — — — 


16 to 39 @ 67 to 38 ft 
17 to 45 @ 85 to 50 ft 
19 to 45 @ 101 to 62 ft 


LESS 


Ti T1 1 i m1 mi 1 
гә 
= 


ИИИ 


1% Жіп Tin 2507 o 46 @ 119 to 80 ft 136 ft 14.4/8.7 100MSTF4B4 40868 1 — = 
ihp i%in 1іп 212 °Е 291037 @ 88 to 80 ft 112 ft == = = 3 34/1.7 100М51Е5С4 415J07 
135 hp їйїп 1іп 212?F 38to42 @ 105 to 95 ft 135ft| — — — 4.4-4.2/2.1 100MS1F5B4 415J10 


3hp 1йіп din 250 °Е 201047 @ 130 to 100 ft 1578! 13.8 100М51Н4А4 40872 **/9.6-8.6/4.3 100MS1H5A4 52Х618 
* Use “Best йрт @ Head ft.” for optimum performance. + To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. ** 1-phase 230V. T 1-phase 115/208-230V. 


Self-Priming Pumps Daytoni | m Temp. Mem 


В Seal Material (°F (F) No. 
= TEFC motors with 300 WETTED MATERIALS Buna, Carbon, 449 °F -25°F 3ACF4 
i егатіс 
с е шш Cast-Iron—lmpellers with Buna М, stainless steel, LE itis sine ms 
pressure: 75 psi ш carbon, and ceramic mechanical seals. Viton 7 
а А А " Silicon p p" 
= Max. temp.: 200°F Bronze and Stainless Steel—Stainless steel impeller. ^ carbide, Viton 200 °F -40°F 3ACF7 PEA 
= Max. viscosity: 100 SSU Seals are Viton, stainless steel, carbon, and ceramic. mum 250°F -40°F 3ACF6 
= Max. solids: 36" dia. 316 STAINLESS 
А A CAST-IRON HOUSING BRONZE HOUSING STEEL HOUSING 
Close coupled pumps self prime Best Efficiency Item Item Item 
IDE ft: Feature: clog Tesistant pi Phase 1157008. ка SOV AC Range G Ea E Ман еб 8 9 50 SWXUA 8 95. EE) SWXUG 8 "E PO БХЙ? 
; ҮШ 5 hp to to to .0/3.5-4. .0/3.5-4. i 
open impellers, 1%" inlet/outlet hp 1  115/20810230VAC 381012092310 44ft 508 | 8.6/10-43 5ШХИ5 | 8.6/4.0-43 5WXU7 | 8.6/10-4.3  5WXUS 
ports, and drain plug. 1-phase vh 1 115/208 їо 230/ AC 14to52 9 4510 20ft 528 10752553 27ХР1 | 10.7/5.2-5.3 — 2ZXP9 | 10.7/5.2-5.3  2ZXR8 
motors have thermal overload ‘NP 3 20810 230/460/ АС 14t052 @ 4510201 528 | 2.5-24/12 27ХР2 | 2.5-24/12 27Х81 | 2.5-2.4/1.2 2ZXR9 
4 1h 1  115/20810230V AC 211062 9 4510221t 52tt | 12.2/63-61 27ХР3 | 12.2/6.3-6.1 27ХВ2 | 12.2/6.3-6.| 27ХТ1 
protection. 3-phase pumps do not E ЖЕРШЕ GLO BED iE Hio ы ало 2002 йун ЖЗ 
қ ; 10 10 to 25 ft .5/7 6-6. .5/7 6-6. Е 
have overload protection, which — 1% һр —з —208 10230/46017АС 2810734810251 — 521 454623 22XPB | 42/21 2ZXRS 27Х74 
must be provided by a starter unit -,, 1 115/208 to 230/ АС 261099 @ 6010304:  63ft | 16.6/9.4-8.3 27ХР7 — — 16. 5%, A 3 27Х15 
sold separately, see page 160 P ^ 3 208t0230/460V AC 2610999 60103001 631 5.0/2.5 27ХР8 5.0/2.5 27Х87 5.0/2. 22XT6 
, ` * Use "Best gpm @ Head (ft.)" for optimum performance. T To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 
"m " В : 
If-Primin D m Stainless Steel—Mechanical seals are Pedestal Pumps—Seals are 
Se g зу to carbon, ceramic, and Viton. Semiopen Buna М, stainless steel, carbon, 
Pumps and impellers. Stainless steel shaft,except ^ and ceramic. 4UA72 
Pedestal Pumps 12N811, 12N813, and 12N815 have = Require 3450 rpm motors 
ics a steel with stainless steel shaft and = 1 and 2 HP models have %" 
Pumps with 1" NPT port built-in check valve. shaft, 3 HP model has 34" shaft 
self-prime to 7 ft.; pumps CASTIRON| “STAINLESS 
with 11⁄2", 2", and 3" NPT á AND (HOUSING AND 
Lon utlet Max. IMPELLER | IMPELLER 
ports self prime to 20 ft. Motor Inlet Size Size Dia. Best Efficiency Max. Max. Item Item 
For high-volume industrial HP Phase Voltage (vac) Amps Enel Frame (NPT) (NPT) Solids Range GPM @ Head* _Headt Temp No. Mo. 

i 52 1 115/230V A 7.5/3.8 DP 56. iin {in ‘in 181025 (рт 2 3510328 41ft 200'F = 5GUPO 
and commercial applica һр —4 115/230V AC 7.5/3.8 ODP 56. iin Tin Yin 26to30gpm@30to27ft 41ft 200-F| 4UA63 = 
tions including liquid and hp 1 115/230V AC 84/48 ODP 56)  1%in 1%in “in 18to38gpm@60to40ft 788 200°F | 4UAG7 4UA68 
chemical transfer. 3-phase 1 115/230V AC 113/56 ODP 56) {in 1%in Yin 30to50gpm 9 6210504 82ft 200°F  4UAG9 4UA70 

й Зар 3 20810 230/460/ АС 2.7-2.5/1.2 ODP 56) 1%in 1%in vein 3010 500рт@ 6210508 828 200 °Е | 4ША64 = 
pumps do not have overload 3 20810 230/460V АС 2.7-2.5/1.2 ШИ; 56) 1%in 1Уіп Жіп 381055 gom 4 6310498 828 200°Р - 5GUP1 
i i 1 115/208 to 230V AC 17.0/9.0-8.5 ООР 56) ^in 1%in ‘win 411067 орт G 80to56ft 96ft 200°F| 40А71 = 
protection, which must be iuh 1. 115230УАС 135/654 ODP 356] tain Tin %in 411067 орто 8010561: 96 000° — AUAT2 
provided by a starter unit р 3 оиа АС 4. E 332. 0 Орр Е Vein 1% in Ain 4 0 67 gpm 2 50 0 26 26 ft 200 i 4UA73 ада 
.9/2. Ј 5 in bin іп 0 67 gpm 0 ft ы — 
sold separately, see page 1 115/230V AC 144/72 ODP 56) 1#п 1%in Yin 39to5igpm 27010588 908 200°F = 5GUP2 
160. Replacement seals are іт —! 115/230V AC c 14.4/7.2 УШ 56J Yin Т) іп № in 411052 (рт 2 70106084 90ft 200°F | 40А65 к 
i i 3 20810230/460V АС 37-3.2/.6 ODP 56)  1%in 1%in Yin 39to51gpm 2 7010588 908 200°F — 5GUP3 
available on Grainger.com. 3 208 to 2904507 AC 3.7-3.2/1.6 DUE 56). Tin 1#ш Ип 411052 орт 470608 908 2007F  4UAG6 — 
iran ; 1 115/230V A 0/10 DP 56. 2in 2in Yin 63to100gpm 2 6010468 728 200°F | 4UA76 4UA75 
Cast-Iron—Mechanical 2hp 3 20810230/460V AC 5.9-5.2/25 ODP 56) 2in  2in vsin 5810100 рт (2 6010468 728 200°F| 4ША77 = 
seals are carbon, ceramic, 3 208 to 230/460V АС 5.9-5.2/2.5 ODP 56. 2in 2in Yin 64to90gpm 2 6010498 728 200°F = 5GUP4 
and Buna N. Semiopen Shp 3 208t0230/460V AC 8.2-7.4/3.7 TEFC 182JM Зіп  3in Эіп 9910155 (рт (5110378 65 ft 180°F | 12М810 12N811 
с 19 p 5hp 3 208t0230/460V AC 13.4-12.6/6.3 TEFC 184JM_ Зіп  3in %in 105 to 142 gpm @ 69 to 59 ft 88 ft 180°F| 12N812 12N813 
impellers. Stainless steel 77р 3 208t0230/460V AC 18.8-17.8/8.9 TEFC 184JM Зіп  3in іп 12910 187 (рт G 86 to 71 ft 1108 180^F | 12N814 12N815 
shaft, except 12N810, Best Efficiency Item 
12N812 M 12N814 have P Req. Bearing Type Inlet Outlet Max. Dia. Solids GPM @ Head No. 
a steel with stainless steel Pedestal Pumps (No Motor терй ба Cast-Iron Housing & трет - 3 ан — 
p Seale: 4 In 4 |n В 
Wei 2 hp Sealed En 1 Yin 112 іп % 52 Q 62 ft 5PXX6 
shaft and built-in check 3 hp Sealed Ball 2in 2in % 60 @ 75 ft 5PXX8 
valve. * Use "Best gpm @ Head (ft.)" for optimum performance. f To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 
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PUMPS 
Self-Priming Pumps 


Scan. Order. Done. ef 
Details on page A1. E E 


Self-Priming Sewage and Trash Pumps 
= Temp. range: 40° to 160°F Pumps have continuous-duty motors and internal check 
= TEFC motor enclosure valves to handle high volumes of liquids containing 
sewage and other solids, up to 8% max.; self-prime to 20 
ft. They are close-coupled for simple installation and can 
be truck-mounted. All include a suction strainer. 12N807 
to 12N809 feature a cleanout with 2 twist knobs for easy 


Provide support to such applications as process, liquid 
transfer, irrigation, clear or gray water, and sewage treat- 
ment in industrial and commercial facilities. 3-phase 
pumps do not have overload protection, which must be 
provided by a starter unit sold separately, see page 160. 
Replacement seals are available on Grainger.com. 


access. 
Best 

Inlet Outlet Max Мах. Dia. Efficiency Max. Item 

HP Size Size _ Phase Voltage Amps: Frame Head Solids — GPM © Head* — HeadT No. 
3 2inNPT 2inNPT 3 208-230/460 8.3-7.6/3.8 56.) 60 ft 1 55 Q 39 ft 60 4YU36 
3 2inNPT 2inNPT 1 230 12.5 56J 60 ft 1 55 Q 39 ft 60 4YU37 
5 2inNPT 2inNPT 3 208-230/460 13.4-12.6/76.3 — 184JM 105% 1 93 Q 66 ft 105 12N806 
75 ЗіпМРТ 3inNPT 3 208-230/460 18.8-17.8/8.9 — 184JM 92 ft 1% 218 @ 39 ft 92 12N807 
10 Зіп МРТ 3inNPT 3 208-230/460 ^ 25.6-24.4/12.2 215ЈМ 1098 1% 250 @ 55 ft 109 12N808 
15 4inNPT 4inNPT 3 230/460 34.6/17.3 215JM 120% 1% 410 @ 49 ft 120 12N809 


* Use "Best gpm @ Head (ft.)" for optimum performance. T To convert to psi, divide by 2.31, at 0 йрт. t Amps may vary by motor manufacturer. 


Ex 


Self-Priming Lawn 


Sprinkler/Booster Pumps | pens 


WATER TECHNOLOGY 


» Cast-iron housings 
Pumps hold prime for 
efficient water transfer. 
3-phase pumps do not 


have overload protection, 
which must be provided 


by a starter unit sold 


separately, see page 160. 


DAYTON 

= Max. fluid temp.: 180°F 

= Max. casing pressure: 150 psi 
Feature an easy clean-out design 
with a front drain plug and 
removable, replaceable cast-iron 
volute/diffusers and adapters. 
1-phase pumps have built-in 
thermal overload protection. 


GOULDS 

= Max. fluid temp.: 140?F 

= Max. casing pressure: 125 psi 
1-phase capacitor-start models 
have built-in overload protection 
with automatic reset. 3-phase 
units do not have overload 
protection and require a pump 
control box, sold separately on 


5RWG5 page 160. 
Best 1 PHASE 1 PHASE 3 PHASE 
Efficiency 115/208-230 115/230VAC 208-230/460 
Motor GPM Max. Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
HP Encl. InletSize Outlet Size © Head Head Brand Amps Model No. Amps Model No. Amps Model No. 
Yhp TEFC 1%inNPT 1%inNPT 330558 64 ft Dayton 10.5/5.8-5.3 5RWH6 SRWH6 = = = 3.8-3.5 /1.8 5RWH7 SRWH7 
һр ODP 1%inNPT 17 іп МРТ 400608  104ft Goulds 14.8/7.4 GT07 1М441 1 - = = 3.7-3.6/1.8 GT073 6MR22 
Иһр TEFC 17 іп МРТ 17 іп МРТ 26 @ 46 ft 83 ft Dayton 14.2/7.8-7.1 5RWG5 5RWG5 = = — 5.2-5.0/2.5 5RWH8 SRWH8 
1^h DP 1% іп МРТ 17% іп МРТ 500928 122 ft oulds 21.4/10.7 T15 1N439 = == = 6.0-5.8/2.9 T153 6MR24 
Yehp 0 ў 1 G G G 
Thp ODP 17 іп МРТ 17 іп МРТ 50@55ft  118ft Goulds 16.2/8.1 5710 14440 — = — 4.4-4.2/2.1 GT103 6MR23 
1 np ЕЕС 1%inNPT 1%inNPT 32@69ft 101 ft Dayton = = — 19.2/9.6 — 5RWG6 5RWG6 = = = 
17 һр TEFC 1%inNPT 1%inNPT 350698 104Ң Dayton = = — 19.9/5.5 5НМ07 . 5RWG7 | 7.5-72/36 X 5RWG8 5RWGS 
dihp TEFC 1%inNPT 17 іп МРТ 220710 9294oft Dayton — = = = = = 4.2/2.1 5RWH9 SRWH9 
2hp ODP 17 іп МРТ 17 іп МАРТ 650978 125Ң Goulds 12.9 GT20 1N438 ” = = — 6.8-6.4/3.2 GT203 1N437 
2hp TEFC 1% іп МРТ 17 іп МРТ 42@80ft  118fl Dayton | 26.2/13.6-13.1 X 5RWG9 5RWGO — — == 9.7-9.1/4.6 5RWJO SRWJO 
2hp TEFC 17 іп МРТ 17 in МРТ 40@105ft 147 fl Dayton | 22.8/12.5-114 — 5RWHO  БАМІНО = = — 10.6-9.7/4.8 — 5RWH1 5RWH1 
Shp ODP 1%inNPT 1% іп АРТ 7001028 129ft Goulds 13.3 GT30 1N436 * = = = 9.6-9.4/4.7 GT303 1N435 
3hp TEFC 17 іп МРТ Т7 іп МРТ 50 119ft 169 ft Dayton — — = = = = 12.0-10.6/5.3 5RWH3  5RWH3 
Shp TEFC 1%inNPT 17 іп МРТ 3801198 169fi Dayton 28.8/14.8-144 — 5RWH2 SRWH2 = = — = = — 
Shp TEFC 2inNPT  2inNPT 63@ 1050 161 fl Dayton = = = = = — 14.7-13.4/67  5RWH4 — SRWH4 
7%hp ТЕС 2inNPT 2inNPT 8501178 180f Dayton — = = = = = 20.6-18.8/9.4 — 5RWH5 SRWH5 


* 230V only. 1 115/230V only. 


Self-Priming Thermoplastic Pumps gareni 


= Max. operating temp.: 140°F  Fiberglass-reinforced pump bodies are specially fitted to resist seawater and saltwater. 

» Max. suction lift: 20 ft. Durable and corrosion-resistant with stainless steel fasteners, inserts, and shafts. 1-phase 

= Heavy-duty TEFC, pumps have built-in thermal overload protection. 3-phase pumps do not have overload 
3450 rpm motors protection, which must be provided by a starter unit sold separately, see page 160. 


1 PHASE 3 PHASE 
115/208-230 208-230/460 

Best Efficiency Max. Item Item 

HP Inlet Size Outlet Size GPM @ Head Head Amps No. Amps No. 
Ye hp 2 in NPT 1% іп NPT 35 @ 46 ft 64 ft 9.4/4.3-4.7 5UPW3 3.6-3.2/1.6 5SUPW4 
¥% hp 2 in NPT 1% in NPT 32 @ 60 ft 97 ft 16.5/9.1-8.3 5SRWP3 5.2-5.0/2.5 5SUPW5 

5RWP3 Thp 2 in NPT 1% in NPT 31 @ 70 ft 106 ft 12.0/6.0 5RWP4 — — 

1v hp 2 in NPT 11^ in NPT 39 @ 85 ft 115 ft 18.4/9.5-9.2 5RWP5 — — 
2 hp 2 in NPT 2 in NPT 47 Q 70 ft 134ft 23.0/12.0-115 — SUPW1 9.0-8.8/4.4 5UPW8 
3 hp 2 in NPT 2 in NPT 55 Q 90 ft 141 ft 28.5/14.8-14.2 — SUPW2 11.2-10.6/5.3 5UPW9 
@GOULDS 


Self-Priming Prime Line Cast-Iron Pumps 


= Max. fluid temp.: 160?F All require a balanced impeller keyed to the motor shaft; replaceable silicon wear ring and shaft 

» Max. solids: 4" dia. sleeve help extend pump life. Pull-out back and tapped connections allow easy maintenance. 

» Suction lift: 25 ft. Required check valve (sold separately) retains liquid for fast, reliable priming and automatic 
repriming if suction is lost. Use in high-flow applications such as lawn irrigation, dewatering, 
liquid transfer, and plot irrigation. 3-phase pumps do not have overload protection, which must 
be provided by a starter unit sold separately, see page 160. 


ә WATER TECHNOLOGY 


ODP, 1 PHASE, | TEFC, 1 PHASE, | ODP, 3 PHASE, | TEFC, 3 PHASE, 
115/208-230 115/230 208-230/460 208-230/460 

Best Efficiency Max. Item Item Item Item Flange Item 
HP Inlet Outlet Range GPM @ Head Head No. No. No. No. Fits Pump — Material No. 
3 2in NPT 11 in NPT 80 to 120 gpm € 108 to 75 ft 138 ft. 1XLZ8 1XLZ0  ** — 49UU56 Check Valve, Flanged 
3 2% in NPT 2 in NPT 100 to 140 орт @ 90 to 69 ft — 105ft. TXLY9 TXLZ1 77 — 49UU53 2 in Inlets Castlron  1XMA7 
5 2% in NPT 2 in МРТ 100 to 140 орт @ 138 to 104 ft — 165 ft. 1XMA3  * 1XMA4 49UU57 490058 2%inInlets — Саѕї гоп 1ХМА8 
5 3 in NPT 2%inNPT 12010160 gpm @ 120109048 — 148 ft. ТХД 7 1XLZ5 49UU54 49UU55 3 in Inlets Cast Iron 1ХМА9 


* 230V only. 1 TEFC 230V only. ** TEFC 115/230V only. 
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PUMPS 
Transfer, Progressive Cavity & Chemical Resistant Pumps 


Transfer Pumps 
» Max. fluid temp.: 180?F 

» Suction lift: 25 ft. 

= 115/230V 

= ODP, 3450 rpm motors 

= NEMA 56Y mounting face 


Cast-Iron—Cast-iron housing 
and impeller. Suitable for 
chemical transfer; not for use 
with perchloroethylene or 
trichloroethylene. 


4YKP1 


GPM of Water @ Total ft. of Head+ Item 
-primi " 3 HP Phase Amps Inlet Outlet 5 10 15 20 30 50 Ww H No. 
1 һ Aum dam тип ve ноу. Т7 іп МРТ Т7 іп МРТ 35 33 21 17 6 1634in 7%віп 10in 4ҮКР5 
entrifugal pumps have a ; ; i A .0/3.5 1%2in h in 5 7 — — ^in 7%віп 10 in 
semi-open impeller that resists housing and impeller. Suitable — —+—8:6/4:3 pzimNPTTZ іп МРТ 47 43 37 27 10 — 16 %in-7 isin 101 AYKPG 
Sadia: Ме Ән wh for chemical transfer; not for % 1 9045 DAinNPTTAInNPT 60 55 51 46 29 9 - 17i “7 %sin 10in  4YKP7 
clogging. Mechanical seal wi i 1 1 14.6/7.3 17 іп МРТ ТУ іп МРТ 69 65 61 55 43 22 -- 17іп 7%віп 10іп 4YKP8 
T А use with perchloroethylene ог 7; —1—16:9/8:5 1% in NPT Тіп NPT 86 82 80 75 66 52 32 18 Zin 79іп 1010 4YKP9 
SE uiid 2. and trichloroethylene. Aluminum Housing 
carbon/ceramic parts. Drain % 1 10/5 17 іп МРТ 17 іп МРТ 35 33 21 17 6 -  — 16'/ein7*in 10in 6GPG4 
i i i Stainless Steel—Stainless % 1 8.6/4.3 1%inNPT1%inNPT 47 43 37 27 10 —  — 16%in 7%ein 10in —4YKP1 
plug is acid 4. steel housing and impel- % 1 9045 TinNPT1 vin NPT 60 55 51 46 29 9 — 7i 7 %sin 10in  4YKP2 
are capacitor start/capacitor i1 1 14.6/7.3 1іп МРТ ТУ іп МРТ 69 65 61 55 43 22 -- 17іп 7%віп i0in 4YKP3 
i ith ler. Suitable for transferrin Stainless Steel Housing 
Tun, continuous duty rated, with rchloroethylene and he % 1 70/35 1%inNPT1inNPT 35 33 21 17 6 - — 16 сіп 7 віп 10іп 6GPG3 
ball bearings and stainless steel Perchioroethy'ene and othe % 1 8.6/4.3 1%2inNPT1%2inNPT 47 43 37 27 10 — — 16%віп 7%cin 10in 4YKN6 
motor shafts nonflammable liquids. 1 1 14/73 1%іп МРТ1/іп МРТ 69 65 61 55 43 22 — 16%in 7%cin 10in 4ҮКМ8 
i 1% 1 16.9/.61%inNPT14inNPT 86 82 80 75 66 52 32 18 іп 7%sin10in 4ҮКМ9 


+ To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 


Progressive Cavity Pumps MOYNO® 


a Cast-iron housing Compact pumps have a rugged design for pulsation-free transfer of slurries and 

= Mechanical seal with carbon, fluids. Models feature a rubber stator for quieter operation. You can easily cali- 
ceramic, and nitrile parts brate the pump since flow is consistent and proportionate to the pump speed. 

= Max. liquid temp.: 180°F Allow suction lifts up to 26 ft. Ideal for transferring abrasive slurries, coatings, 

= Max. viscosity: 20,000cP feed additives, industrial waste, lubricants, and swimming pool water. 


Req. HP Flow Rate @ 
Min. Max. © Нідһег Min. RPM Мах. RPM Min. RPM Мах. RPM | Inlet/Outlet L W H Mfr. Item 
RPM RPM RPM | andOPS! andOPSI and 90 PSI and 90 PSI (in.) (іп) (їп) (in. Model Мо. 
Progressive Cavity Pump 
Non-Motorized 
Yhp 10.471 орт 470рт 0210рт 2.45 gpm 34 NPT 12% 4% 5% 33201 30ЕК50 
150 RPM1.750 RPM Yehp |0.835gpm 9.4 орт — — 34 NPT 12% 4% 5% 33301 30EK51 
] Php |1.483gpm 15.0 gpm = = 34 NPT 12% 4% 5% 34401 30ЕК52 
1Йїһр |2.139gpm 24.0 орт — — 1% МРТ,1% МРТ 17% 7%6 8 Ив 35601 30EK53 30EK54 
Motorized Progressive Cavity Pump 
115/230V AC B 
hp [0471 gpm 47gpm 0.21gpm 2.45gpm МРТ 197%) 6% 70 33259 30EK54 
—  1750RPM 7 һр 0.835 gpm 4 gpm = — 34 NPT 19735 6% 7% 33359 30ЕК55 
VA 1.483 рт 15.0 орт -- — 34 МРТ 192%) 6% 7% 34459 30EK56 
208/230/440V АС 30EK58 
— 1,750 АРМ 1 7 һр | 2.139 gpm 24.0 орт = — 1% NPT, 174 NPT 257» 6 8%6 35651 30ЕК57 
For Use With Mfr. Item 
Includes Grainger Item Number Model No. 
Pump Repair Kits 
SEKST SOEKES 3118029000 ЗЕК 
Flexible Joint, Seal, Stator 30EK52, 30EK56 3119031000 30EK60 ж 
30EK53 3119033000 30EK61 ж” 
Flexible Joint, Pin for Motor, Pin for Rotor, Seal, Stator 30EK57 3119123000 30ЕК62 


S 


Chemical-Resistant Centrifugal Pumps 


= Motors are 3450 rpm with protection, which must be provided 
NEMA 56J frame by a starter unit sold separately, see 
= Max. temp.: 140?F page 160. 


polypropylene, 180°F Noryl 
= Max. viscosity: 100 SSU WETTED MATERIALS 


2YER5 2YEU3 


2YEW1 


a 1%" ports Polypropylene—Glass-filled poly- 3ACF3 
Close-coupled pumps feature continu- Propylene housing and impeller. Buna 
ous-duty motors and resist most acids, N, stainless steel, and carbon/ceramic 
i | | ' mechanical seals Мах. Min, Item 
alkalis, and inorganic solvents. Pump i на HE га For Use With Temp. (°F) Temp. (°F) No. 
i > я А eplacement Pump Shaft Seal 
housing has seal flush ports to decon- Noryl—Glass-filled Могу housing and отот Ceramic Viton Poly Pumps 180° -40 °F 3ACF3 
taminate the seal and seat elastomers. impeller, with Viton, Noryl, and carbon/ Silicon Carbide Vion foly Pumps m т a а: Eus 
ы ; ; arbon, Ceramic, Viton ory! Pumps Ы -407 
3-phase pumps do not have overload ^ ceramic mechanical seals. Silicon Carbide, Viton NorylPumps 180 °Е EUM ЗАСЕТ 
POLYPROPYLENE HOUSING, W/MOTOR NORYL HOUSING, W/MOTOR 
Max. GPM Best Efficiency Min. GPM Мах. Motor Item Motor Item Housing Item 
HP Phase © Head GPM © Неаб“ © Неай Head | Encl. Voltage Amps No. Encl. Voltage Amps No. HP Req. Material No. 
Y hp 1 22 gpm @ 10ft 18 gpm 2308 2 орт 2608 62ít | ODP 115/230 75/38 —2YER2 | TEFC 115/208-230 8.0/3.5-4.0 2YEV4 "Pedestal Pump, No Motorf 
Wh 1 26 gpm Q10ft20gpm 2358 90рт G9 60ft 688 | ODP 115/230 84/48  2YER3 | TEFC 115/208-230 8.6/4.0-4.3 2ҮЕМ5 % hp 2YEU8 
P — 3 269pmO 10 ft 20 gpm @ 35 ft 9 орт G 60ft 68ít | ODP 208-230/460 1.8-1.7/0.9 2VER4 | TEFC  208-230/460 1.7-1.6/0.8 2YEV6 1 hp 2YEUS 
"T 1 37 gpm @ 10 ft 24 gpm 9 41ft6gpm Ф 65ft 72ft | ODP — 115/230 — 11.3/5.6 2YER5 | TEFC 115/208-230 10.7/5.2-5.3 2YEV7 _ 17 һр Polypropylene 2YEV1 
P 3-37 gpm @ 10ft 24 gpm @ 41 й 6 gpm 9 65ft 721t | ODP 208-230/460 2.7-2.5/1.2  2YERG | TEFC  208-230/460 2.5-24/12 2YEV8 2 hp 2YEV2 
1h 1 550рт @ 10 ft 38 gpm 9 50fti4gpm Q 70ft 79ft | ODP 115/230 144/72 2YER7 | TEFC 115/208-230 12.2/6.3-6.1 2YEV9 3 hp 2YEV3 
P 3 55(рт( 101 38 gpm @ 50 ft14 gpm @ 70 ft_79 ft | ODP 208-230/460 3.7-3.2/1.6 2YER8 | TEFC 230/460 3.7-3.2/1.6 2YEW1 Ye hp 2YEWS 
15h 1 850рт @ 10 ft 55 (рт @ 55 ft21 gpm @ 80 ft 84 ft | ODP 115/208-23017.0/9.0-8.5 2YERO | TEFC 115/208-230 13.5/7.6-6.7 2YEW2 ih Nonii 2YEX2 
P 3-85 gpm @ 10 ft 55 gpm @ 55 821 gpm € 80 ft 84ft | ODP 208-230/460 4.4-3.9/2.0 2YEU1 | TEFC 230/460 4.4-3.9/2.0 2YEW3 ^ 1% fi om 2YEX3 
2h 1 96 gpm @ 10 ft 58 gpm @ 60 ft31 gpm @ 80 ft 91ft | TEFC 115/208-23016.6/9.4-8.3 2YEU2 | TEFC 115/208-230 16.6/0.4-8.3 2YEWA 8 hp 2YEX5 
р 3 96 gpm @ 10 ft 58 (рт @ 60 ft31 gpm € 80 ft 91ft | TEFC 208-230/460 5.0/25 — 2YEU3 | TEFC 230/460 ^ 5.6/28 — 2YEWS 
3h 1 123 gpm @ 101t80 gpm @ 60 #48 gpm @ 80 ft 95ft | TEFC — 230 125 2YEU4 | TEFC 230 125 ?ҮЕМ6 
р 3 123gpm @ 10 880 gpm @ 601148 gpm @ 80 ft 95ft | TEFC 230/460 72/36 2ҮЕЙ5 | TEFC 208-230/460 7.2/3.6 2YEW7 
* Use "Best йрт © Head (ft.)" for optimum performance. T Suggested HP for pump heads at stated performance. 
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Chemical-Resistant & Magnetic Drive Pumps Details on page A1. 
Max.GPM  BestEfficiency Min. GPM Max. Item 
ats . voltage m Amps DP Phase Inlet Outlet © Head GPM@Head* @Head HeadT No. 
2101655 Steel Housing, 
hp 115/280 6.0/3.0 1 %inNPT іп МРТ 21 gpm@5ft10gpm@ 26ftiopm@40ft 48 4JMV2 
vehp —115/230 72/36 1 ЙіпМРТ іп МЕРТ 38 gpm @5 ft 28 gpm 22285 0рт 2400 50 4JMV3 
230/460 265/13 3  JAinNPT іп NPT 38gpm @5ft28 gpm 22285 gpm G 40ft 508 4JMV4 
np 119230 — 82/41 1  1AinNPT Эіп МРТ 58gpm G5 ft30gpm 241183 0рт G 6Oft — 621 4JMV5 
230/460 3.0/1.5 3 ТйіпМРТ Зп МРТ 58gpm G5íft30gpm G4ift3gpm G 60ft — 62ft 4JMV6 
1 hp 115/2800 14.0/7.0 1 1%inNPT 1%inNPT 90gpm G5 ft 48 орт 2 4018 8 орт 2 608 65 4JMV7 
T¥%hp 115/230 17.0/8.5 1 1% in NPT 1% in NPT 116 gpm @ 5 ft50 gpm @ 48 413 gpm @ 60ft — 65 4JMV9 
1 hp 230/460 4.8/2.4 3  1^inNPT ТИ іп МРТ 90 орт 654 48 gpm 2 40 ft 8 орт 2 60 ft бой 4JMV8 
17 һр 230/460 5.8/2.9 3  TWinNPT Тіп МРТ 116 орт @ 5ft50 gpm @ 48 13 gpm @ G0 ft — 65ft 4JMW1 
опр 115/280 216/08 1 2inNPT 1% in МРТ 130 gpm @ 5 ft55 gpm @ 50 124 gpm G 60 ft 68 AJMW2 
P —230/460 84/42 3  2inNPT Тіп МРТ 130 gpm @ 5 ft55 gpm @ 50 ft24 рт @ 60 ft 68 4JMW3 
i 3h 230 15 1 2inNPT 1% in NPT 150 gpm @ 5 ft90 gpm @ 48 138 gpm @ 70 ft. 81 ft AJMWA 
P 930/460 11:6/5.8 3 ФіпМРТ 1%іп NPT 150 gpm @ 5ft90 gpm @ 48 838 (рт @ 70 ft 81А AJMWS 
в JMV 304 Stainless Steel Housing, TEFC 
Dayton 4JMV2 Vhp — 115/280 68/34 1 MinNPT Уп МРТ 21gpm5fíti0gpm 226111 (рт G 40ft 48 4JMW6 
уер „120° 7.5/38 1  JAinNPT %AinNPT 38gpm G5 й 28 орт 22285 орта 40ft 508 4JMW7 
208-230/460 3.02.8/1.4 3 іпМРТ %inNPT 38gpm G5ít28gpm 22285 (ріп G 40ft — 50ft 4ЛИМ/8 
i ТИГ T ЕЕ 22] UE 
ы .0-9. x 4 4 
High-Volume Chemical- y "vs 1 атут рта лдатан талас BI өн: 
= = 5 hp .0/7. 5 in 4 in gpm gpm gpm ft 
ihp 208-230/460 5.3-5.0/25 3  1%inNPT 1%inNPT 90gpm Q9 58 48 (рт 2401 8 орт G 60 ft — 65 4JMX3 
Resistant Centrifugal T hp 208-230/460 7.0-6.6/3.3 — 3  1%inNPT 1%inNPT 116 gpm @ 5 ft50 gpm @ 48 ft13 gpm @ 60 ft 65 4JMX5 
Pumps and Pump Heads 2hp „1020 180/80 1 2inNPT 1% in МРТ 130 gpm @ 5 ft55 gpm @ 50 ft24 орт 2 60 ft — 68 ft 4JMX6 
208230460 96-9246 3  2inNPT 1 vin NPT 130 gpm @ 5 55 gpm @ 50 124 gpm G 60 t — GB ft 4JMX7 
+ Max case working pressure: 150 psi ым dno $i AM 
= Temp. range: 40° to 200°F 316 Stainless Steel Housing, TEFC 
= Max. viscosity: 31 SSU hp 115/200 68/34 1 9WinNPT Win NPT 21gpmOG5fti0gpmO26ft!gpma40ft 48% 5WXR9 
bp : | . 115/280 7.5/3.8 1  JAinNPT Жіп МРТ 38gpm 9 5ít28gpm € 22ít5gpm G 40ft 50 5WXTO 
= Discharge ports rotate іп 90? increments Ve hp 208-230460 30281 4 3 5 in NT. “in NPT 38 gpm © 5 28 gpm 2 2 5 gpm 2401 50 SWXTT 
Designed for continuous-duty high-flow appli- һр 208.2 50/460 TEMA 3 — Ti NPT X in NPT 28 арт 93 30 dom Q 41113 iom Q60ít 6200 5WXT3 
cations, including chemical processing, liquid р. T9275 1052 1 Dein NPY Тула рп a SSO gom G ES pma CO 6: 1 — 3WXTO 
transfer, ae and 1. Pumps аге fip. 208-230/460 — 2.6/1. 3 1 in NPT 1% in NPT 90 dmm Q 5 ft 48 om 40 ft 8 im: Q60fl 65 5WXT5 
straight centrifugal and feature а 304 stainless 1% hp 208-230/460 7.0-6.6/3.3 3 1% іп МРТ 17 іп NPT 116 gpm @ 5 ft50 gpm @ 48 #13 gpm @ 60 ft — 65 ft 5WXT7 
9 gal әт 119/280 — 180/00 1 2inNPT 1%in NPT 130 gpm @ 5 ft55 com @ 50 ft24 gpm @60ft — 68ft 5WXT8 
steel impeller and impeller nut. Other wetted P 208-230/460 9.6-9.2/4.6 3 2inNPT 1%in NPT 130 gpm @5 155 gpm @ 501124 gpm @60Tt 68 5WXT9 
materials include carbon, ceramic, and Viton. 3hp 208-230/46011.5-10.8/5.4 3 2 in NPT 1% іп NPT 150 gpm € 5 #90 gpm @ 48 #38 рт 2 70 ft 81 5WXUT 
1-phase motors are capacitor-start, with Е 230 на m Јона 1% in NPT 150 gpm @ 5 190 gpm @ 48 138 gpm @ 70 ft 81 ft 5WXUÜ 
automatic thermal reset protection and ball n Inlet Outlet GPM G Head* Headt Мо. 
i i ‘ump heads, jousing 
bearings. Pump heads require a NEMA 56J Мір Min ^i 100268 48  AJMYi 
motor or 56J pump pedestal with appropriate hp Ain ип  28G22f 50 АМҮ2 T қ 
m “hp Тиіп %in 30 Q 41 ft 62 4JMY3 ea em 
motor. 3-phase pumps do not have overload ihp 1%in 1 vin 40@40ft 65  4JMY4 For Use With Material No. 
protection, which must be provided by a il&hp tHinivin 50@48f 65  4JMY5 Fame em RT ot 
i 2hp 2in 1%in 550500 68  4JMY6 - А - "Em 
starter unit sold separately, see page 160. tho 2i 1 %in —90G48ft 81 — AJMYT — 4JMWO, 4JMX1-4JMX9 Carbon, Ceramic, Viton 4JMY8 
Notes: Not recommended for trichloroethylene. * Use "Best gpm @ Head (ft.)" for optimum performance. T To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 


MD Series—For Mildly Corrosive Chemicals—Pumps handle mild acids and 
alkalis such as photographic and plating solutions. Glass-filled polypropylene pump 
housing and impeller. Nitrile O-ring gasket. 3-ft., 3-conductor SUT cord. 2P875 has 
epoxy-encapsulated motor for submersible use. 


MD Series 
2P875 


MD-S€ Series—For Semicorrosive Chemicals—Pumps handle mild acids, mild 
alkalis, and saltwater. Polypropylene pump housing and impeller, nitrile O-ring gasket. 
Encapsulated ceramic magnet. Ceramic shaft and thrust bearings. All have 6-ft., 
3-conductor SJT cords with 3-prong plugs. Open-fan-cooled motors, except 4RL36 has 
epoxy-encapsulated motor for submersible use. 


MD-HC Series—For Highly Corrosive Chemicals—Pumps handle liquids such 
as photographic and plating solutions, acids, alkalis, brines, and distilled water. Ryton 
pump housing and impeller, Viton O-ring gasket, and encapsulated ceramic magnet. 
Motors have 6-ft., 3-conductor SJT cords with 3-prong plugs, except 4RL34, 4RL35, 


MD-SC Series and 2P044 must be field-wired. 


4RL30 
GPM of Water 
Motor @Ft.ofHead+ Мах. Temp. Mfr. Item 
HP Voltage — Inlet Outlet Епсі. 3 9 Head @Opsig Model Мо. 

MD Serie: or Mildly Corrosive Chemicals 
Yoohp 115 “%inOD  “%inOD Open 21gpm — 5.5ft 150?F 588001 2Р037 
"оо һр 115 “%inOD  %inOD Sub 175gpm - 5ft  150?F 588205 2Р875 
Yohp 115 %inOD %inOD OPFC Борт = 78 150°F 581030 2Р580 


Yshp 115 %inOD іп00 OPFC 7gpm борт 198 150? 
MD-SC Series—For Semicorrosive Chemicals 


581031 2Р579 


Lite GIANT. 


Yshp 115 ФіпМРТ 4inMPT Sub 50рт 2.7 (ріп 12.8ft 150^F 589204 4RL36 
M ti D H Yshp 115 ФіпЕРТ У МРТ OPFC 7.7 gpm 5.5gpm 14.6 ft 150°F 580503 4RL30 
agnetic Drive aho 115 Yin ЕРТ Tin MPT OPFC 1i8gpm 10 gpm 2191t 150 °F 581503 2P038 
А ohp 115 ТЕРТ ФіпЕРТ OPFC 13.5 орт 11.8 gpm 24.3 ft 150°F 582503 2Р041 
Corrosives- rm 115 в ст m үгіп МРТ ишн 16.5gpm 14gpm 27.5ít 150°F 583503 2P042 
= E eries—ror highly borrosive Uhemicals 
Handling Pumps Yohp 1145 ЕРТ Уп МРТ OPFC 750рт 55gpm 14.68 180°F 580603 4RL31 
Yshp 115 %inMPT %inMPT OPFC 7.6gpm 5.9gpm 16.2 ft 180°F 578603 2Р039 
= Max. specific gravity: 1.1 MD-HC Series shp 115 ФіпЕРТ У іп MPT TEFC 9.1 gpm 6.5 орт 16.3ft 180°F 581604 2P040 
. n 1 i 151 p ор 
= Мах, viscosity: 100 SSU 2PO43 убу V EPT- Vein MPT TEFC 182 gpm 17 gum 20-31 180 °F 584604 2P043 
Eliminate seal-caused friction loss, wear, contamination, and leakage. pu 1150230 ET ae МЕТ ТЕС = 305 opm 4051 t ЫП 14 
) Res ^ hp in Ain = 2 gpm Ы; 
All are nonsubmersible, except 2P875 can be used submersed or inline. Y hp 115/230 17 in FNPT 1 in MPT TEFC 51 gpm 46.5 gpm 58.9 180 °Е 587010 2Р044 
Mount horizontally. + To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 
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PUMPS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Magnetic Drive & Hazardous Location Pumps 


3AZN4 3AZL7 3AZR3 

Efi FINISH THOMPSON INC. 

Magnetic Drive, Corrosives-Handling Pumps 

» TEFC motors FLOODED SUCTION 

= Max. temp.: 180°F (polypropylene); 220°F (PVDF) Close-coupled to standard NEMA motors for installation flexibility. High- 
Sealless mag-drive design eliminates the need for mechanical seals; prevents efficiency impeller design allows a smaller pump to be used in many 
shaft leaks and reduces maintenance costs. applications. Max. viscosity: 100 cps. 5-yr. warranty. 


Polypropylene units feature polypropylene impellers and Viton O-rings. Carbon SELF-PRIMING 


bushings permit extended run-dry capability. і | | Can self-prime to 25 ft. of suction lift, based upon 1.0 of specific gravity. Max. 
PVDF units mount horizontally and feature PVDF impellers, Viton O-rings, and viscosity: 50 cps. 


PTFE bushings. Not capable of running dry. 


POLYPROPYLENE HOUSING PVDF HOUSING 
115/208- 208- 115/208- 208- 
GPM of GPM of 115V 230V 230/460V 115V 230V 230/460V 
Water 83 Water @ 24 Max. Max. Specific Item Item Item Item Item Item 
ВР Inlet Outlet ft. of Head+ — ft. of Head+ Head Gravity Series No. No. No. No. No. No. 
Flooded Suction | : 
Ye hp 1 in FNP Ye in MNP 15 gpm — 21 ft 12 DB3 5-9 | — = | 9FZW2 — — 
Ya hp Тіп FNP ¥% in MNP 18 gpm 8 gpm 29 ft 12 DB4 5Fzwo | — — | BFZW3 — — 
Ys hp 1 in FNP Vin MNP 19.5 gpm 12.5 gpm 35 ft 12 DB5 SFZW1 = — 5FZW4 = = 
Ys hp 1 in FNP 1 in МАРТ 39 gpm 23 gpm 33 ft 12 DB6 == 3AZN4 3AZN5 = = = 
Ve hp 1 in FNP 1 in MNP 42 gpm 33 gpm 58 ft 12 DB6H — 3AZN6 = = — — 
i Ye hp 1 in FNP 34 in MNP 30 gpm 17 gpm 29 ft 1.8 DB5.5 15R528 = = 15R532 = | = 
Self-Priming 3 
1hp 1 in FNP 1 in MNP 55 gpm 46 gpm 50 ft 12 SP10 — 3AZL5 3AZL6 = ЗА719 3AZN1 
. 2hp Tin NPT 1% in МАРТ 105 gpm  100gpm  — 68ft 122 ӨН | — = j| 3| = — | 3AZN2_ 
3 hp 12 іп КҮРТ 17 іп MNP 120 gpm 120 gpm 90 ft 1.2 SP15 — — 3AZL8 — = 3AZN3 
Straight УЧ i Я E | : E i ME 
Yo hp Тіп FNP 1 in MNP 42 gpm 33 gpm 53 ft 12 DB6H - | = 3AZN7 = = = 
Ye hp 17 іп КҮРТ 17 in MNP 69 gpm 50 gpm 33 ft 1.2 DB7 — ЗА2М№8 ЗА7М9 = — — 
Yo hp TinFNPT Тіп МАРТ 39 gpm 23 gpm 33 ft 1.6 DB6 — = = = 3AZR1 | 3AZR2 
34 hp 175 in FNPT 1 in MNP 61 gpm 50 gpm 45 ft 1.5 DB8 — 3AZP1 3AZP2 — ЗА7В5 3AZR6 
34 hp 1 in FNP 1 in МАРТ 46 gpm 42 gpm 67 ft 12 DB9P — 3AZP3 3AZP4 = = — 
34 hp 170 іп КҮРТ 1% in MNP 69 gpm 50 gpm 33 ft 1.6 DB7 — — =н = 3AZR3 3AZR4 
1 hp 17 іп FNPT — 17% in МАР 95 gpm 85 gpm 52 ft 14 DB10 — 3AZP5 3AZP6 = — E 
172 һр 17 іп ЕМРТ_ 17 іп MNP 95 gpm 85 gpm 52 ft 15 DB10 — - —_ — — 3AZR7 
2 hp 2 in FNP 1% in MNP’ 115 gpm 115 gpm 73 ft 1.2 DB11 — E 3AZP7 = == 3AZR8 
3 hp 2 in FNP 17? in MNP 130 gpm 130 gpm 96 ft 14 DB15 = = 3AZP8 = = = 
3 hp 2 in FNP 17 in MNP 128 gpm 128 gpm 90 ft 1.2 DB15 — EZ — = = 3AZR9 
10 hp 2 in FNP 2 in MNPT 202 gpm 202 gpm 158 ft 12 DB22 — E 3AZP9 E — ЗА2Т1 


+ To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 


== 


Chemical-Resistant, 
Hazardous Location Pumps 


= Stainless steel impeller and shaft 

= Mechanical shaft seal with Viton and carbon/ceramic parts 

= Max. liquid temp.: 250°F 

Pumps have a continuous-duty motor to handle liquid transfer, circulation, 
chemical processing, cooling, and pressure boosting applications. Discharge 
can be rotated 360° in 90° increments. Pumps do not have overload protection, 0 
which must ре provided by a starter unit sold separately, see page 160. UL B NJ 5WXUS 
Listed for Class | Groups C and D; Class Il Groups Е, F, and G. | 4 


Best 
Efficiency 
GPM of Water @ GPM of Water @ GPM 9 Motor Item 
HP Phase Voltage Amps Inlet Outlet 20 ft. of Headt — 70 ft. of Headt Head* Encl. No. 
316 Stainless Steel Housing = Б 3 Ё B 

1% hp 3 208-230/460 4.09-3.72/1.86 17% in NPT 1% in NPT 88 3 42 @ 50 ft TEFC SWXU8 
2hp 3 208-230/460 5.06-4.60/2.30 2 in NPT 1% in NPT 106 2 49 @ 50 ft TEFC SWXU9 
3 hp 3 208-230/460 1.28-6.62/3.31 2in NPT 1¥% in NPT 122 42 15 @ 60 ft TEFC SWXVO 


* Use "Best Efficiency gpm @ Head (ft.)” for optimum performance. ў To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 
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PUMPS 
Booster Pumps 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 


For more pumps, go to Grainger.com® and search for multistage booster pumps. 


Booster Pump Selection Guide 
(1) Determine pressure boost required above existing pressure. 
(2) Determine gpm to be pumped. 
(3) Read across top of specification column "GPM of Water @ Discharge 
Pressure in psi+" for pressure boost required. 
(4) Read down column to gpm required. 


requirement is 20 psi. 


gallons required (10 gpm) or next larger size. 


Example: You have 20 psi supply. You require 40 psi at 10 gpm. Your boost 
Read across pressure boost column to 20 psi. Read down vertical column to 


Correct pumps are 45MW68, 45MW69, 45MW85, and 45MW86. 


Раугоп 22 14 


Zoeller Family of Water Soltions- 


Booster Pumps 


= Max. fluid temp.: 140°F 

a Max. case pressure: 300 psi 

a 65°C temp. rise motors 

= ODP motor enclosure 

Use to increase pressure from city mains, or pump water from 
cisterns and private ponds to ensure the proper operation of 
filtration equipment. 3-phase pumps do not have overload 
protection, which must be provided by a starter unit sold 
separately, see page 160. 


DAYTON 


22W709 


45MW84 


impeller design and high resistance to abrasion and corrosion. Bowls 
have 300 stainless steel rabbit lock for positive alignment with no 
gaskets needed. Mechanical seal with carbon/ceramic and Viton parts; 
stainless steel spring. Pumps are self-priming to 10 ft. when the pump 
housing and suction line is filled with water and a foot valve is used. 
cULus Components Recognized for Motor. 


FLINT & WALLING 
Pumps feature continuous-duty dual-voltage motors with shielded ball 


bearings. Replaceable pump cartridge has 304 SS radial bearing and 
Noryl and Delrin impellers and diffusers. 1-phase units have thermally 


For Use With 

Grainger No. 
Dayton, Booster Pump 
Replacement Parts 
Booster Cartridge Assemblies 
4 T 


45MW67 41TK77 
45MW68, 45114169: 41ТК78 
45MW72, 45MW73 41ТК80 
45MW74, 45MW75 41ТК81 
45MW78, 45MW79  41ТК683 
45MW80, 45MW81 41TK84 
45MW82, 45MW83 
45MW84 — 

45MW85, 45MW86 
45MW87, 45MW88 
45MW89, 45MW90 
45MW91, 45MW92 


А : | à 45MW93, 45MW94 41ТК91 
The multistage design helps provide steady, quiet, and protected capacitor-start motors. Cast-iron housings feature cast-iron — "0-Ring, Buna 
vibration-free operation. Cast-iron housing is ideal for general suction and discharge; mechanical seal uses Buna М and carbon/ Onin ee 
service, stainless steel for filtration applications. Feature silicon. Stainless steel housings feature 304 SS suction and discharge.  45MW66 to 45MW94 41TK93 
an 0-ring casing seal for reliable, high-pressure sealing All are suitable for pressure boosting, pressure cleaning, mist systems, Mechanical Seals, Puna т 7 
with easy disassembly for repair or maintenance. Diffusers evaporative cooling, reverse osmosis, and water circulation. CSA Mechanical Seals, Viton 
аге glass-filled engineered composite material with a fixed Certified to UL standards for U.S. and Canada. ASRIWGE Yo АЭМ ATKOS 
No. of Housing GPM of Water Discharge Pressure in psi Max. Item 
mages HP Voltage Amps Phase Inlet Size Outlet Size Material* 10 20 40 60 80 100 120 140 Pressure No. 
ayton 
7 Ys hp 115/230V AC 7.5/3.4 1 Ain МРТ — % in NPT C 93 78 68 51 29 -—  —  -— psi  45MW66 
8 Ye hp 115/230V AC 7.8/3.9 1 Yin МРТ % in NPT C 96 8 7 57 2  —  — {20psi  45MW67 
Ye hp 115/230V AC 7.8/3.9 1 Жіп МРТ ў in NPT 55 96 8 7. 57 4 2 —  — {20psi 45ММ84 
S. hp 115/230V AC 11.1/5.5 1 Yin МРТ Ў іп NPT C 137 128 110 106 94 74 47 09 141рѕі  45MW68 
hp 115/230V AC 11.1/5.5 1 Yin МРТ Эіп NPT 55 137 128 110 106 94 74 47 09  idps  45MW85 
Si hp 208-230/460V AC 3.9-3.6/1.8 3 Yin МРТ % in NPT C 137 128 110 106 94 74 47 009  idpsi  45MW69 
yi hp 208-230/460V AC 3.9-3.6/1.8 3 Жіп МРТ іп NPT 55 137 128 110 106 94 74 47 009  l4ipsi  45MW86 
9 2 hp 208-230/460V AC 7.1-6.8/3.4 3 TinNPT Тіп NPT C 314 301 270 259 238 203 162  — {34psi  45MW79 
2 hp 208-230/460V AC 7.1-6.8/3.4 3 Tin NPT Тіп NPT 55 314 301 279 259 238 202 162  — 134psi 45ММ/02 
2 hp 230V AC 10.2 1 TinNPT Тіп NPT C 314 301 27.9 259 228 203 162  — {34psi  45MW78 
2 hp 230V AC 10.2 1 Tin NPT Тіп NPT 55 314 301 270 250 23.8 203 162  — 134psi 45ММ01 
3 hp 208-230/460V AC 10.1-0.2/4.6 3 TinNPT Тіп NPT C 440 431 418 3/9 211 239 -— — 120ps  45MWB81 
3 hp 230V AC 14.5 1 Tin NPT Тіп NPT C 440 431 418 370 311 239 — — 120psi 45ММ80 
Thp 115/230V AC 13/6.3 1 Yin NPT 74 in NPT C 154 148 146 135 117 115 10 85 171рѕі  45MW72 
12 Thp 115/230V AC 13/6.3 1 Yin МРТ % in NPT 55 154 148 146 125 11.7 115 10 85  i/ipsi 45ММ87 
Thp 208-230/460V AC 4.3-4/2.0 3 Жіп МРТ У іп NPT C 15.4 148 146 125 11.7 115 10 85  i/ips  45MW73 
Thp 208-230/460V AC 4.3-4/2.0 3 Yin МРТ іп NPT 55 154 148 146 125 11.7 115 10 85 171рвбі  45MW88 
T% hp 115/230/ АС 18.4/8.4 1 Yin МРТ У іп NPT C 155 153 143 133 122 102 96 83 194psi  45MW74 
ГУ hp 115/230V AC 18.4/8.4 1 Yin МРТ іп NPT 55 15.5 155 143 123 122 102 96 8.3 194psi 45ММ80 
T%hp  —208-230/460V AC 5.7-5.4/2.7 3 Жіп МРТ У іп NPT C 155 153 143 123 122 102 96 83 {94psi  45MW75 
43 2102р 208-230/460У AC 5.7-5.4/2.7 3 Жіп МРТ іп NPT 55 15.5 15.3 143 123 122 102 96 8.3  194psi  45MW90 
3 hp 208-230/460V AC 10.1-9.2/4.6 1 TinNPT Тіп NPT C 325 312 29.8 2/5 261 243 212 1/5  1/2psi 45MW82 
3 hp 208-230/460V AC 10.1-9.2/4.6 3 Tin NPT Тіп NPT 55 225 31.22 29.8 2/5 261 243 212 {7.5 {72psi 45ММ/94 
3 hp 230V AC 14.5 1 TinNPT Тіп NPT C 325 31.2 29.8 27.5 261 243 212 1/5  1/2psi  45MW83 
— E: hp 230V AC 14.5 1 TinNPT Тіп NPT 55 325 312 298 27.5 261 243 212 1/5 {72psi 45ММ/03 
int allin 
8 7 hp 120/240V AC 8.6/4.3 1 Yin NPT 34 in NPT C 102 96 83 65 43 - - - psi  22W708 
12 Ye hp 120/240V AC 3.0/6.5 1 Yin МРТ ў іп NPT C 10 96 83 71 6 4 323  — {32psi 22W70 
hp 120/240V AC {4.0/7.0 1 Yin МРТ ў іп NPT C 14 134 122 109 95 80 7 46 158рі 22М/711 
Thp 120/240V AC 18.0/9.0 1 Жіп МРТ ў in NPT C | 145 134 123 112 98 8 {83psi  22W715 
14 Shp 20810 240/480V АС 9.8/4.9 3 Tin NPT Тіп NPT 55 42 315 29.8 270 256 228 187рѕі 22W737 
3 hp 240V AC 13.5 1 finNPT Тіп NPT C i 33 315 298 270 256 228 {87psi  22W723 
yi hp. 120/240V AC 14.0/7.0 1 Yin МРТ У іп NPT 55 90 05 87 8 73 65 58 48 175рі 224713 
16 hp 120/240V AC 21.0/10.5 1 Yin МРТ Эіп NPT C | | 15 141 131 121 11 82  212ps  22W717 
T%hp 20810 240/480V AC 5.7/2.85 3 Yin МРТ іп NPT 55 15 141 131 121 1i 82 22psi 22М/133 


* CI = cast iron, SS = stainless steel. + To convert to feet of head, multiply psi by 2.31. 1 Operating pump in this pressure range is not recommended. 


Pressure-Booster Pumps 


= Max. case pressure: 75 psi 


4HFA8 = TEFC motor enclosure 


resist corrosion. Suction lift up to 25 ft. 


GPM GPM @ GPM GPM GPM GPM e 
HP Voltage — Amps Inlet Outlet © ps 20psi 6 25 psi Q30psi © 35psi X 40 psi 
% 115/АС 49A T T 13. 10.8 T. 29 — = 
34  115VAC 61А T T 15.0 12.7 10.5 74 18 — 
1  115VAC 77A ДЫ T 18.5 16.5 14.4 12 9.1 53 
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Em 


For boosting water pressure in a home water system. 2-stage impeller design 
increases pump performance. Stainless steel body and thermoplastic impellers 


Max. Item 
Pressure No. 
32.8 psi 4HFAG 
36.7 psi 4HFA7 
45.3 psi 4HFA8 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PUMPS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Pressure Booster Pumps 
" Dayton| 

High-Volume Pressure Booster Pumps ae 

= Max. fluid temp.: 200°F Non-self-priming pumps can lift water up to 25 ft. with foot valve and pump 

= Max. fluid viscosity: 31 SSU suction line/piping filled with water. Continuous-duty motors can boost pres- 

= 65°C temp. rise motor sure for high-flow applications. 1-stage models include a discharge port on 

= ODP motor enclosure the pump housing that can be adjusted 90°. The 2- and 3-stage models are 

= Cast-iron housing equipped for applications that require higher pressures. 3-phase pumps do 


= Inlet/outlet NPT: 112" and 1%" пої have overload protection, which must be provided by a starter unit sold 
separately, see page 160. cULus Components Recognized for Motor. 


No. of GPM of Water © Discharge Pressure in PSl- | Мах. Item 
Stages HP Voltage Amps Phase 15 20 25 30 35 Pressure Мо. 
wh 120/240V AC 7.5/3.4 1 38 28 20 = = 27 psi 45ММ/11 
Vh 120/240V AC 7.8/3.9 1 48 40 27 = = 30 рвбі 45ММ/12 
34 hp 120/240V AC 11.1/5.5 1 60 52 37 19 — 33psi 45ММ/13 
Yhp 20810 240/480V AC 3.9 to 3.6/1.8 3 60 52 37 19 = 33psi 45ММ14 
1 1 hp 120/240V AC 13/6.3 1 66 59 52 44 35 42psi 45MW16 
1һр 20810 240/480/ AC 4.3104/2.0 3 66 59 52 44 35 42psi 45MW17 
17 һр 208 to 240/480V AC 5.7 to 5.4/2.7 3 = 75 70 61 47 44 psi 45MW21 45MW11 
1v hp 240V AC 84 1 — 75 70 61 47 44psi 45ММ/20 
2hp 20810 240/480/ AC — 7.1t0 6.8/3.4 3 = = 78 65 55 42psi 45ММ/25 
2 hp 240V AC 10.2 1 = = 78 65 55 42 рѕі 45ММ/24 
1 hp 120/240V AC 13/6.3 1 — — 35 32 29 60psi 45ММ/18 
2 1һр 208 їо 240/480V AC 4.3 їо 4/2.0 3 — — 35 32 29 60 рѕі 45ММ/19 
1/2 һр 208 to 240/480УАС 5.7 to 5.4/2.7 3 — — 37 35 32 65psi 45ММ/23 
172 hp 240V AC 84 1 — — 37 35 32 65 psi 45ММ/22 For Use With Item 
2hp  208to240/480V AC — 7.110 6.8/3.4 3 = = 37 34 33 88 psi 45ММ/29 Description Grainger Item Number No. 
3 2hp 240V AC 10.2 1 — — 37 34 33 88 рѕі 45MW28 Replacement Parts 
3hp  208to240/480V AC — 10.1 to 9.2/4.6 3 — = 41 39 38 92psi 45ММ31 Mechanical Seal, Buna М 45MW11 to 45MW31 41ТК74 
3 hp 240V AC 145 1 — — 41 39 38 92 рѕі 45ММ30 _бСа$кеї NBR 41ТК75 


+ To convert to feet of head, multiply psi by 2.31. 


Vertical Multistage Booster Pumps 


= Max. fluid temp.: 248°F The inline design allows pump to also be installed horizontally in locations where suction and discharge 
= Max. fluid viscosity: 100 SSU connections are in the same plane and have the same pipe sizes. Closed stainless steel impeller with silicon 
= Max. case pressure: 362 psi carbide, stainless steel, and EPDM seals. Pumps feature high-pressure performance at low flow, making them 


= 3450 rpm with suitable for use in pressure-boosting systems, boiler feed applications, ultra filtration and reverse osmosis 
NEMA 56C frame systems. Compact size allows installation in tight spaces. Continuous-duty motor. Flange Kits are sold sepa- 
= TEFC motor enclosure rately on Grainger.com and include a gasket, companion flange, 4 nuts, and 4 bolts. 21R871 is for stainless 
= Inlet/Outlet Flanged: steel models, 21R870 is for cast-iron models. 3-phase pumps do not have overload protection, which must be 
1%" and 1%" provided by a starter unit sold separately, see page 160. cULus Components Recognized for Motor. 
No. of GPM of Water @ Discharge Pressure in PSI+ Max. a ESS STEEL pi 
Stages HP Voltage Amps Phase | 10 20 40 60 80 100 140 | Pressure No. No. 
7 һр 120/208t0240V AC — 8.6/10-43 1 21 12 27 psi 5UWK1 — 
2 Ур 20810 240/480/ AC — 17-16/08 3 21 12 27 psi — 5UWH6 
эд пр 120/20810 240У/ AC — 10.7/52-53 1 40 20 27 psi 5UWK3 — 
yhp 20810 240/480У/ AC — 2.5-24/12 3 40 20 27 psi — 5UWHB 
3 yhp 120/20810240V AC — 107/52-53 1 1 19 40 psi 5UWKS 5UWH9 
Thp 120/20810240V AC — 122/63-6.1 1 t t 7 6 — — — | 66psi 5UWK7 — 
5 Thp 20810 240/480/АС — 3.3-32/.6 3 i1 t "7 6 — —  — | 66psi 5UWLS 5UWJ7 
2 hp 115/208 10 230 AC — 16.6/04-B.3 1 i t 35 14 — — — | т0рѕі — 5UWJ5 
ТУ һр 120/208 to 240V AC — 13.5/76-6.7 1 t t 22 19 14 5  — | 108 psi — 5UWJ2 
T%hp 20810 240/480V AC 4.2721 3 i t 22 19 14 5  — | 108psi 5UWLA 5UWJ8 
3 hp 240V AC 12.5 1 25 + 42 35 StainlessSteel 25  — | 127psi 5UWL2 — 
11 2hp 120/208t0240V AC 16.6/9.4-83 1 t t t 2 19 16 4 | 148 psi 5UWK9 5UWJ3 
2hp 20810 240/480/ AC 5.6/2.8 3 i 1 i 2 19 16 4 | 148psi 5UWLS 5UWJS 
17 3hp 20810 240/480/ AC 7.2/3.6 3 t t t | 1 22 18 | 230psi — 5UWKO 5UWKO 
3hp 20810 240/480/ AC 8.4/4.2 3 Cot tt t 22 18 | 230psi 5UWLG — 


+ To convert to feet of head, multiply psi by 2.31. ¢ Items with this symbol are not recommended for operation in this range and may result in motor damage. 


Horizontal Multistage Booster Pumps Lt 


» Max. fluid temp.: 194?F Feature continuous-duty motors for high-flow applications. Closed stainless 
» Max. fluid viscosity: 100 SSU steel impeller with carbon/ceramic, Buna N, and stainless steel seals. Pumps 
= Max. case pressure: 150 psi are not self-priming. Wet moving parts made of 304 stainless steel for longer 
= 3450 rpm with NEMA 56J frame life. Can be used with thin, clean, nonaggressive and nonexplosive liquids 
= ODP motor enclosure, except without solid particles or fibers. Suitable for increasing water pressure from 
5UXF9 and 5UXG4 are TEFC city mains or private water systems, rinsing or spraying cooling equipment, and 
a Cast-iron housing lawn sprinkling. 3-phase pumps do not have overload protection, which must 
be provided by a starter unit sold separately, see page 160. cULus Components 
Recognized for Motor. 
No. of GPM of Water © Discharge Pressure in PSI+ Max. Item 
Stages HP Voltage Amps Phase Inlet Size Outlet Size 10 20 40 60 80 100 Pressure No. 
Т hp 120/240V AC 7.5/3.8 1 34 in NPT % in NP 20 18 12 = — — 58 psi 5UXF3 
3 Thp 120/240V AC 14.4/7.2 1 17 in NPT Tin NP 50 43 27 — — — 59 psi 5UXF6 
Thp 208 to 240/480V AC 3.7-3.2/1.6 3 14 in NPT Tin NP 50 43 27 = = — 59 psi 5UXG1 
Ye hp 120/240V AC 8.4/4.8 1 34 in NPT 34 in NP 20 19 16 10 — — 77 psi 5UXFA 
4 1 hp 120/240V AC 17/8.5 1 174 in NPT Тіп NP 52 48 38 23 19 = 81 psi 5UXF7 
1% hp 208 to 240/480V AC 4.4-3.9/2.0 3 14 in NPT 1inNP 52 48 38 23 19 - 81 рві 5UXG2 
34 hp 120/240V AC 11.3/5.6 1 34 in NPT 34 in NP 20 195 175 135 7 — 93 psi 5UXF5 
5 34 hp 208 to 240/480V AC 2.7-2.5/1.2 3 Ya in NPT Y in NP 20 195 175 135 7 — 93 psi 5UXGO 
2 hp 120/240V AC 20/10 1 194 in NPT Tin NP 53 49 41 31 17 - 100 рві 5UXF8 
2 hp 208 to 240/480V AC 5.9-5.2/2.5 3 1 in NPT 1inNP 53 49 41 31 17 - 80 рві 5UXG3 
6 3 hp 230/460 7.2/3.6 3 17 in NPT Тіп NP 54 51 45 38 29 17 121 psi 5UXG4 
3 hp 240V AC 12.5 1 14 in NPT 1 in NP 54 51 45 38 29 17 121 psi 5UXF9 


4 To convert to feet of head, multiply psi by 2.31. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2651 


PUMPS 
Centrifugal, Constant Pressure & Turbine Pumps 


22W755 


48GP22 


= Max. liquid temp.: 200°F 

= ODP motor enclosure 

= 1.25 motor service factor, 
except 22W755 is 1.3 


High-Volume, Straight Centrifugal Pumps 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 
ӨР 22 1 ЈА 


FLINT & WALLING. 


Zoeller Family ef Water Solutions- 


2-stage, low-lead brass, closed impellers provide high pressure for 
water boosting applications. Cast-iron housing. Stainless steel, Buna 
N, and carbon/silicon carbide mechanical seals. Wetted materials 

are brass, Buna N, carbon, cast iron, silicon carbide, and stainless 
steel. 3-phase pumps do not have overload protection, which must be 
provided by a starter unit sold separately, see page 160. 


GPM@ GPM@ Item 
HP X Phase Voltage Amps Inlet Size Outlet Size — Frame 25 psi 50 psi No. 
1% hp 3 208 їо 240/480V АС 5.7/2.85 112 іп NPT 17 іп МРТ_ NEMA 56J 46 41 22W759 
2h 1 120/240V AC 25.0/12.5 1% in NPT 17 іп МРТ МЕМА 56J 55 48 22W757 
р 3 208 to 240/480V AC 74/37 Tin NPT T%inNPT NEMA 56J 53 35 22W759 
i GOULDS 
Constant Pressure/Variable Speed @GOULDS 


Booster Pumps 


Pumps include everything needed to maintain constant pressure in domestic water applica- 
tions. Great in multibath homes, small apartments, condos, penthouses, residential irrigation 
systems, and restaurants. For indoor use. 
3500-rpm motor in TEFC enclosure is rated for continuous duty; 50/60 Hz. Max. liquid temp.: 
250°F. Stainless steel housing; seals are carbon/ceramic/rubber. 

Pumps include tank and controller. Check valves, unions, ball valves, and breakers not 


included. Note: Pumps need to operate at minimum gpm flow to maintain operation. 
Tank Max. PSI Boost Max. PSI Boost Max. PSI Boost Мах. Mfr. Item 
Stages HP Voltage Phase Amps Inlet Outlet (gal.) @0-10GPM @10-20GPM @20-30GPM Pressure Model No. 
3 1 15 1 ЗА tin tin 45 45 40 35 100 psi 1151AB25HMO3 486Р52 
1 230 1 3A 1Ain Tin 45 45 40 35 100 psi X 1AB25HMO3 48GP25 
4 1 230 1 ЗА Tin in 2 35 Not Rated Not Rated 100рвбі 1АВ21НМ04 486Р22 
1 115 1 SA 1іп 1іп 2 55 Not Rated Not Rated 100 psi 1151АВ21НМ06 486Р51 
6 1 230 1 ЗА Tin Tin 2 55 Not Rated Not Rated 100psi  1AB21HM06 486Р23 
2 230 1 42A Tin 1in 2 90 60 Not Rated 100psi — 2AB23HM06 48GP24 
2 230 1 42A14in fin 45 90 80 70 100psi 2АВ25НМ06 486Р28 
Turbine Pumps Dayton 
= Liquid temp. range: -20° to 230°F unit sold separately, see 
= 3450 rpm motors page 160. 


53EA96 


5ЗЕСОЗ 


Motor Max. 
HP Encl. Inlet Outlet Pressure 
Bronze Housing 
V^ hp ODP 34 in NPT 34 іп NPT 120 psi 
Yo hp ODP КАШ 3i in 120 psi 
% hp ODP 34 іп NPT 34 in NPT 120 psi 
34 hp ODP  TinFNPT  1inFNPT 120 psi 
1hp ODP 1% in FNPT {in 120 psi 
ТУ һр TEFC  TAinFNPT 1inFNPT 140 psi 
2 hp TEFC 17 іп ЕМРТ_ 1 in FNPT 100 psi 
Cast-Iron Housing 
Y hp ODP 34 in NPT 34 in NPT 140 psi 
34 hp ODP ТУ іп ЕМРТ_ 1 іп ЕМРТ 120 psi 
1hp ODP  1'AinFNPT  1inFNPT 120 psi 
3 hp TEFC 17 іп ЕМРТ_ 1 in FNPT 120 psi 
Cast Iron with Nickel Plating Housing 
Yahp ODP A іп іп 140 psi 
% hp ODP 1 in Tin 120 psi 
Ya hp ODP 1й1їп Tin 120 psi 
Thp ODP Tin Tin 120 psi 
T%hp TEFC 17 in Tin 140 psi 
2 hp TEFC їйїп Tin 100 psi 
Item For Use With No. 


Replacement Shaft Seal Kits and Seals 

0 Ring Kit, T31 Mech Seal 4UP50, 4UP51 

О Ring Kit, T51 Mech Seal 4P913-4P916, 4UP59-4UP66 
* 150/230V only. t Cast-iron housing with nickel plating. 
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= Bronze impellers 
= Max. specific gravity: 1.0 
= Mount on NEMA 56J frames, 
except 56C on 300 psi 
max. pressure models 
= 300 psi max. pressure models 
handle vapors up to 20% by 
volume, to minimize vapor lock 
Feature Type 21 mechanical seals 
and an easily accessible drain plug. 
Ball bearings on shaft for longer life. 
Suitable for industrial and commercial 
applications, boiler feed, condensation 
return, pressure service, water treat- 
ment, reverse osmosis filtration, spray 
equipment, and liquid transfer. 3-phase 
pumps do not have overload protection, 
which must be provided by a starter 


Notes: A suitable relief valve, such as 2X318 (on 
page 2895), should be installed to assure maximum 
psi is not exceeded; otherwise, electric motor/pump 
may be damaged. 


Use only with nonflammable liquids compatible 
with pump materials in nonexplosive/nonflammable 
atmospheres. 


Bronze Housing—Wetted materials are 
bronze, carbon, ceramic, Buna N, and 
stainless steel. 


Cast-Iron Housing—lmpellers have 
balancing holes to help eliminate side 
wear and reduce the need for external 
adjustments. Include cast-iron motor 
bracket with replacement bronze sleeve. 
Wetted materials are cast iron, bronze, 
carbon, ceramic, and Buna N. 


Note: Not for use with viscous or abrasive liquids. 


1-PHASE 3-PHASE 
GPM @ GPM @ GPM © Item GPM @ GPM @ GPM @ Item 
Voltage 10 psi 50 psi 100 psi No. Voltage 10 psi 50 psi 100 psi No. 
115/230 2.5 1.5 0.7 53ЕА94 — 

- — 208-230/460 6 37 11 4JPD6 
115/230 6.0 3.7 ІЛ 53EA95 NZ E - -- 
115/230 7.6 6.4 4.8 53EA96 208-230/460 7.6 6.4 4.8 53EA97 
115/230 112 8.6 3 4JPE? * — 

115/208/230 9.7 7.8 5.6 53EA98 230/460 9.7 78 5.6 53EA99 
115/208/230 22.5 18.3 — 53ЕС01 230/460 22.5 18.3 = 53EC02 
115/230 3.8 2.6 1.3 53ЕС03 — 
115/230 7.6 6.4 48 53EC04 = 
115/230 11:2 8.6 3.0 53ЕС05 - — — 
= 230/460 18.4 16.0 12.6 53ЕС06 
115/230 25 15 07 AJPF| ^i — - = 
— 208-230/460 3.8 2.6 1.3 4JPFA f 
— 208-230/460 1.6 6.4 48 4JPF6 
— 208-230/460 11.2 97 7.6 4JPF7 i 
115/208-230 97 1.8 5.6 4JPF8 208-230/460 9.7 7.8 5.6 AJPF9 
115/208-230 225 18.3 — 4JPG1 i 208-230/460 22.5 18.3 — 4JPG2 i 
Item Item 
Includes No. Item For Use With No. Includes No. 
Shaft Seal Kit 4UP52-4UP58 Pump O-Rings, Seal, Seat 2WV89 
Pump O-Rings, Seal, Seat — 26KJ17 Shaft Seal 4UP50, 4UP51 Seal and Seat 2WV87 
Pump O-Rings, Seal, Seat — 26KJ18 4P913-4P916, 4UP52-4UP66 Seal and Seat 2WV86 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Jet Pumps & Systems 


Daytoni EW. INC. Ti, 
Shallow-Well Ege 


Jet Pump Jet Pumps id 
» 115/230V AC 


Systems » Inlet: 1 М" NPT 


% I MNGE Supply water from wells up to 25-ft. deep and eliminate the need to connect to 
LAS a municipal water source. They are mounted above ground for maintenance and 


24PR57 


1D881 
4HEZ9 


Pump systems are centrifugal end suction pumps that use a jet pump ejector repair compared to submersible well pumps that are installed in the well and 

to generate a vacuum which helps draw water up the well. They come with need to be removed from the well for inspection. Pumps are not subject to pump 
a booster tank to ensure the pump will maintain a more consistent water twisting found in submersible pumps that causes them to strike against and 
pressure and supply water to homes or facilities without having to connect damage the sides of the well casing. Ejector included. 

to a municipal water source. Jet pumps are installed above ground for repair Ponha 

and maintenance, and they eliminate damaging pump twisting common with Pump @ 10 Ft Lift Shut Off Item 
submersible well pumps that causes them to strike against and damage the Material HP Amps  @40PSI Pressure Includes Brand — No. 


sides of the well casing. 34 in NPT Discharge 


Ve hp 8.6/4.3 8.7 gpm 72psi Diffuser, Drain Plug Dayton 10881 
Flow Yh + 
p 13.0065 1220рт 69 psi Dayton 10876 
Material of AUFL Tank Sueton Shut Off Item біт һр 1365 120 65psi Pressure Switch Flint & одр? 
Construc. HP Amps @40PSI Cap. Lift Pressure — Includes Brand Мо = : жыш m - Walling 

Convertible Jet Pump Systems TmWP МЕЕ: 13.0/6.5 12.2 gpm 74 psi Diffuser, Drain Plug Dayton 10880 
1 in-NPT Discharge Pump and Tank Иір 1048 450рт 66psi 4 ya 1 Adaptor Dayton  SUXJB 
Requires Ejector V hp 10/5 73gpm 67рбі Nozzle pre ' Dayton 5UXJ9 

; Sold Separately Yhp 10.8/55  1i.5gpm  64psi ' Dayton _ 5UXKO 

% 10.8/5.5 11.4 орт 17.0 gal 100 ft 66 psi (see accessories Dayton SUXL1 Жар 140/70 13.9 орт 65 psi Bréssure Switch Dayton 10874 

depending on Cast Iron Thp 180/90 18.4 gpm 70 psi й Dayton 10872 

рабрїсайоп)- 1һр 20/05  iz8gpm 65psi 1X% ln. Adaptor Dayton 5ИХК1 

Cast Iron With fir Volume 1/72 һр 21.0/10.5 20.4gpm  77psi Pressure Switch Dayton 10878 
Control, Requires T%hp 215/1 23.6 gpm 64psi TX Vln Adaptor Dayton — SUXK2 

Ya 10.8/5.5 11.4 gpm 30.0 gal 100ft 66 psi separate y (see Dayton 5UXLO * yhp 9045  27gpm 59psi f Dayton 4HEYS 

accessories | Yehp 96/48  35gpm 60 psi Dayton 4НЕҮ9 

depending on Stainless Steel 3àhp —15.6/78 11.20рт 64 psi Dayton — A4HEZ1 

application) 1Ір  18.0/.0 1710рт  84psi Dayton 4НЕ72 

34 18/9 14.9 орт 17.0gal 110# 65psi Pump and Tank, Dayton SUXL2 17 һр 20.3/10.4 17.6gpm 72 psi Pump and Ejector Dayton 4НЕ73 

1 20/10.5 17.8 орт 17.0gal 80ft 75рві Requires Ejector Dayton 5UXL3 Yshp 10/48 3.3gpm — 63 psi Dayton 4HEY3 

Sold Separately | РА hp 10/4.8 44gpm 63 psi Dayton 4НЕҮ4 

Thermoplastic 1 170/65 184gpm 17.0 gal 1108 66 psi (5842855015 Dayton AHFAS Thermoplastic an 11223 dam Ed a Dayton HEYS 
application) 1%һр 17.2/88 21.1 gpm 63 рѕі Dayton — AHEY7 


Shallow Well Jet Pump Systems 
% in-NPT Discharge 


% 8.6/4.3 520рт 85gal 25ft 60psi КОО о Walle 24PR57 


Pressure Tank Dayton ч 
— an onnection 
% 1365 бот 1404 250 65psi Fitings from Waling 24PR58 
ump to = 
Tank, Pump Convertible Well 


1 in-NPT Discharge 


75 10/48 4.5gpm 2.0041 25! 63psi_1x%in Adaptor, Dayton 5UXK7 
% 10.8/5.5 11.4gpm 6.0gal 25 ft 64 psi Ejector 5UXL4, Dayton 50ХК8 Jet Pumps 


Cast Iron 1D873 
% 18/0 149gpm 60gal 250 65psi 0216 Pump, Dayton 5uxk9 | = 115/230V AC 
СШ 5 9.6/4.8 3.5gpm 6.0041 25ft 60 psi ! Dayton 4HFA2 = Inlet: 1 1⁄4" NPT 
teel — 15.6/7.8 11.9 6.0 25ft 64 psi D 4HFA3 ae - 
ee Я БЕДА 3.3 gum. 20 TÉ 258 63 ps Pump and Tank Day ОП 4НЕ78 Eliminate the need to connect to a municipal water source and are for use 
Thermoplastic 2 10/4.8 4.4gpm 6.0041 25ft  63psi Dayton 4HEZ9 i -ft. -ft. 
3610855 560m 8.0 Gal Det 63 pst Dayton 4HEAT in shallow wells (up to 25-ft. deep) or deep wells (greater than 25-ft. deep) 


depending on the ejectors used. Pumps are mounted above ground for repair 
and maintenance compared to submersible well pumps that are installed in the 
well and need to be removed from the well for inspection. Jet pumps are not 
subject to pump twisting found in submersible pumps that causes them to strike 
against and damage the sides of the well casing. Required ejectors not included, 
see Jet Pump Ejectors this page. 


* Standard tank. 


End 


Jet Pump Ejectors 


Ejectors consist of a nozzle and a venturi 
attached to a compatible jet pump to 


Cast Iron—Adaptable to single-pipe shallow well or double-pipe deep well 
installations. 


create a vacuum that draws water up the ү Р - ) ; 
well. Shallow-well jet pump ejectors ue wettable parts resist corrosives and abrasives found in 
connect to compatible shallow-well jet MOSE WENS. Flow Rate Мах 
pumps for wells less than 25-ft. deep. The @50Ft. Suction Shut Off Item 
- i HP — Amps LiftG 40 PSI Lift Pressure Includes No. 
deep-well models connect to compatible Cast Iron Body, % in NPT Discharge 
deep-well or convertible well jet pumps Yahp 130/65 m 40 _ Motor, Pressure Gauge, Pressure рвут 
for wells more than 25-ft. deep. All ejec- Е Regulator, Pressure Switch 
А Я N Cast Iron Body, 1 in NPT Discharge 
tors are commonly used in residential well hp 10.8/5  4.6gpm 1008 66 psi 5UXK3 
applications. 34 hp 14070  46gpm 50 — Requires Ejector Sold Separately (see 10875 
18.0/20 86gpm 110 65 psi accessories depending on application) 50ХК4 
No. of Item 18.0/9.0 5.4 орт 50 E H E 5905 y 1D873 
Pipes For Use With Includes No. 1hp A equires Jector Sold Separately (see 
Shallow-Well 200/105 11.1gpm 140 75 рзі accessories depending on application) SUXKS 
1 5UXK3 to 5UXK6, SUXLO to SUXL3 Bolts, Gasket, Nozzles, Venturis 5UXLA 210/05 7.59pm 60 Motor, Pressure Gauge, Pressure 1D879 
1 wal 4HEZ4 to 4HEZ7, 4HFA4, 4HFA5 Check Valve, Nozzle, Venturi 4HFC1 1%hp ` i 99 B Regulator, Pressure Switch ( 
Deep-Well ; Requires Ejector Sold Separately (see 
1 4HEZ4 to 4HEZ7, 4HFA4, 4HFAS, Check Valve, Nozzle, Packer AHFC2 219/110 14:0 орт 140 82 psi accessories depending on application) SUXKG 
5UXK3 to 5UXK6, 5UXLO to SULX3 Cup Type Seals, Venturi Thermoplastic Body, 1 in NPT Discharge 
Foot Valve, Foot Valve Pipe "һр 10.0/4.8 2.5 gpm 60 69 psi 4HEZ4 
2 4HEZ4 to 4HEZ7, 4HFA4, 4HFAS Nipple, Nozzle, Plastic Suction 4HFA9 hp 10.8/55  3.6gpm 80 61 psi Pressure Gauge 4HEZ5 
Pipe Adapter, Venturi 1hp 17.0/85 920рт 110 66 psi 9 ДНЕ26 
2 5UXK3 to 5UXK6, 5UXLO to 5UXL3 Bolts, Gasket, Nozzles, Venturis 5UXL5 172 һр 19.0/9.5 11.9gpm 110 67 psi 4HEZ7 
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PUMPS 


Submersible Deep-Well Pumps, Motor & Pump Control Boxes 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


" 
H Discharge Head Material 
Submersible Dayton пом Rate Nominal] Stainless Steel | Thermoplastic 
А Мо. of © 100 Ft. Flow Мах. Мет Мах. Пет 
Stainless Steel Dee -Well Pum S HP Amps Stages cao si Rate |Head No. Head Мо. 
1LZX7 p . p 2- D T Phase, TV Р _ 
= Max. operating temp: 86°F 6 п 10 орт |2318 11284 | - - 
; Я Y hp И | 2 5. 2 gpm 1 gpm |550ft 1LZX8 |430ít 3TNY3 
Provide a constant supply of water even during O gpm Sap pm |3648 1LZP8 3648 1LZT8 
dry seasons and don’t require priming since зме, т Prase, nia mem mur Required) _ — 
they are submerged in water. They are buried 2 «Mire, ГР Phase, 2 үл" ШШ a реет 
ithi i 60 6 8.09pm 10 gpm |2318 11785 |2318 11205 
within a well deep in the ground and push water anp e0 9 &0gpm 7 gam (550 ft MLZXT 430 t 3TNY2 
up through a pipe that is connected to one end 60 13 60gpm 5gpm |364ft 1LZP9 3648 11719 
of the pump. Models are connected to a tank to m 52 % ST Ur 251 TI 21 Тт 
А 4 
keep water pressure more consistent. 80 18 7.0gpm 5gpm 4958 11782 5288 1LZU2 
s : ; 98 10 180gpm 20 орт |2218 11274 3908 1LZV4 
2-Wire—Require no control box since the motor 10 98 41 130 T 10 Bum 284ft 11789 |284ft 11709 
ire di " 98 15 140gpm 10 (рт 2998 1LZT2 30998 1LZV2 
controls wire directly to the water system pres 1 V hD-335—344—21 00 gpm m 288 ft 112176 390 ft 1LZVG 
sure switch or power supply. Not for use where = aa ea y AC боны Вох nu атца 
j B 2 pm 
abrasives or heavy-water scale are present. 3-Wire et Phase, 220 220V TS (Contrl ТШИ Require a) eee 
-Wi i ы Оорт 10 gpm |2 
3-Wire—hequire ап above-ground control box мір 60 9 52 gpm 7 gpm ЗЇ ft 112Х0 |3754 3TNY6 
(sold on this page) that connects between the 20 iE 4.0 opm S apm ЗИ ШЕСИ ЗИ tm 
n ü i4 m m 
Thermoplastic pressure switch and pump motor. Motors have a з; һу -80 429.0 gum Торт 2108 MLZY3 375 ft 3TNY7 
3TNY3 high starting torque that can help loosen mineral 2 18 7.0 gpm » gpm m f m Е ти 
А 4 р i .0 gpm pm 
deposits which may adhere to the pump's Тір -3g A1 13.0 gpm 10 m 2841 TLZRB 284 1LZUB 
moving parts. 1whp 115 14 27.0 gpm 20 gpm 2888 11275 3908 1LZV5 
1200445 15 14.0 gpm 10gpm|399ft 11211 [399 ft 1711 
1LZV7 
1LZP1 


o Franklin Electric 


Submersible Motor and 
Pump Control Boxes 


These 1-phase Type 3R enclosures have prepunched holes for pole or wall 
mounting, indoors or outdoors. CSIR Control Boxes have a start capacitor, but 
no run capacitor. CSCR Control Boxes have both a start capacitor and a run 
capacitor. Easy wiring, box-type terminal lugs that accept up to #10 AWG wire 
on %- to 1-HP boxes and up to #2 AWG wire on 11⁄2- to 10-HP boxes. All boxes 
are recommended for water systems that utilize a pressure switch and safety 
relief valve. 


шай 


Submersible Deep-Well 


Pump Heads 

= Max. operating temp.: 130°F 
Stainless steel pump heads consist of a pump body and impeller (without motor) 
that allows replacement of a defective pump head without having to replace the 
existing pump motor. They must be connected to a compatible motor for proper 


CSIR (Capacitor-Start, Induction-Run)—8Boxes аге quick-disconnect 
relay-type. 


CSCR (Capacitor-Start, Capacitor-Run)—Models provide greater electri- 
cal efficiency and longer pump life. Deluxe CSCR boxes contain a magnetic 


contactor. operation in a deep well. The long, cylinder-shaped pumps provide a constant 
Pump HP иле in) in.) n) aon mal M Пею supply of water even during dry seasons and don't require priming since they 
% hp 115 f fo. Ўв S 558801 17009 are submerged in water. Pumps are buried within a well deep in the ground 
230 41%6 21%6 876 IR 558802 117Х1 i 
tis due aye ave eas zagati ILLO and push water up through a pipe to the surface and are connected to a tank 
Ye hp 230 47% 217% 87% CSCR 558813 10208 to keep water pressure more consistent. They are more effective for deep wells 
16 16 16 | 
Sm 230 iu $n s Cec een ALA and go down several hundred feet compared to jet pumps that have a depth 
p 230 41% 21% 87% (СЫ 558821 1LZV9 of up to 120 ft. Pump heads do not include а submersible motor. Order motor 
230 41%6 21%6 876 R 558822  1LZX5 i 
1hp 530 iu 2% aa SiR 258831 — ILZU7 separately, by horsepower, on this page. 
172 hp 230 8 5176 9916 CSCR 55641  1LZX6 * Flow Rate@ Flow Rate 9 Max. Item 
2 hp 230 8 5196 9546 CSCR 558851 — 1LZW6 Вед. ыш HP  No.ofStages 100 Ft. © 40 psi 100 Ft. @ 50 psi Head No. 
230 8 51%6 9%6 Deluxe CSCR 558852 117М/4 2 hp 9 37 gpm gpm 200 ft 1LZP1 
3h 230 8 51%6 9916 CSCR 558861  1LZW7 2 hp 12 29.0 gpm 28.0 gpm 350 ft 11789 
р 230 8 51%6 9916 Deluxe CSCR 558860 117М/3 3 hp 43.0 gpm 32.0 gpm 265 ft 1LZP3 
5h 230 8 51%6 9916 CSCR 558871  1LZW5 3 hp 11 45.0 gpm 41.0 gpm 350 ft 1LZP2 
р 230 8 51976 16 Deluxe CSCR 558872 — 1LZW8 5 hp 12 70.0 gpm 70.0 gpm 285 ft TLZP6 
7 hp 230 8 51%6 16 Deluxe CSCR 558881 117//1 5 hp 13 65.0 gpm 60.0 gpm 425 ft 1LZP5 
1% һр 230 8 51316 16 Deluxe CSCR 558891 1LZW2 5hp 18 54.0 gpm 52.0 gpm 575 ft TLZP4 


* Thermal overload in motor only. 
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PUMPS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Submersible Deep-Well Pump Motors, Pumps & Control Panel Kits 


Submersible Deep-Well Pump Motors ЖҰУЖШ. eene 
FLINT & WALLING, INC. 

= 4" body dia. 

= Max. ambient temp.: 86°F 

Deep-well pump motors can help draw water up from groundwater sources as deep as 400 ft. below the surface. They have a 

stainless steel shell with encapsulated, hermetically sealed stator and a splined stainless steel shaft. Lubricant-replenishing, filtered 

check valve and pressure-equalizing diaphragm. Replaceable lead wire assemblies include ground wire. Motors have hydrodynamic 

thrust bearings and CCWSE rotation. Continuous duty in 86°F water at 1⁄4 ft. per sec. /2-НР to 2-HP models include 48" lead length; 

3-HP to 7'2-НР models include 100" lead length. 


1-Phase—For water systems that utilize a pressure switch. Built-in lightning protection. 3-Phase—Require motor starter and 
Capacitor-start motors require a control box, sold separately on page 2654. Automatic overload relay, sold separately on 
thermal protection on motors up to 1 HP; manual (in control box) 2 HP and higher. page 170. 
Motor 
No. of Service Motor Full Load Мах. SF Thrust Control Mfr. Item 
HP Voltage Wires RPM Range Factor Design Amps Amps Rating Вох Req. Brand Model No. 
Single-Phase 
Y 115V AC 2 3001-3600 1 Split-Phase 10.0 12.0 7001 — Flint & Walling 137412 422Х50 
Y 115V AC 3 3001-3600 1.6 Split-Phase 10.0 12.0 7001р — Flint & Walling 137426 422X55 
Y 230V AC 2 3,001-3,600 1.6 Split-Phase 5.0 60 7001 - Flint & Walling 137414 422Х51 
UA 230V AC 3 3001-3600 1.6 Split-Phase 5.0 60. 700 - Flint & Walling 137428 422Х56 
1 230V AC 2 3,001-3.600 14 Split-Phase 82 98 65016 No Franklin Electric 558762 1CXB6 
2 230V AC 3 3,001-3,600 1.25  CapacitorStart 10.0 132 65010  1LZW4 Franklin Electric 558760 1СХВ9 
3 230V AC 3 3,001-3,600 1.15  CapacitorStart 14.0 17.0 90010  1LZW3 Franklin Electric 558777 1СХС1 
5 230V AC 3 3,001-3,600 115  Capacitor-Start 23.0 27.5 1,50016 112М8 Franklin Electric 558778 10Х02 
Overload Overload 
Motor Relay Relay Max. 
No. of Service Full Load Max. SF Thrust Starter Overload Amp Amp Mfr. Item 
HP Voltage Wires RPMRange Factor Amps Amps Rating Req. Relay Вед. Setting Setting Model No. 1CXC3 


Three-Phase 


1% 200V AC 3 3,001-3,600 1.3 5.8 6.8 650 Ib 3DY20 Yes 6.3 68А 558763 1CXC3 
1% 230\/ АС 3 3,001-3,600 1.3 5.0 5.9 650 Ib 3рҮ20 Yes 5.5 5.9A 558766 1CXC4 
1% 460V АС 3 3,001-3,600 1.3 2.5 3.0 650 Ib SDY20 Yes 2.8 3A 558767 1CXC5 
2 200V AC 3 3,001-3,600 1.25 7.7 9.3 650 Ib 3DY28 Yes 8.6 9.3 A 558768 1CXC6 
3 230V AC 3 3,001-3,600 1.15 9.5 10.9 900 Ib 3DY28 Yes 10.1 10.9A 558774 1CXD1 
3 460V AC 3 3,001-3,600 1.15 4.8 5.5 900 Ib 3DY20 Yes 5.1 5.5 A 598775 1CXD2 
5 460/380VAC 3 3,001-3,600 1.15 8.0 8.9 1,5000 — 3DY20 Yes 8.8 8.9A 558782 1CXD5 
5 230V AC 3 3,001-3,600 — 1.15 15.9 17.8 1.50015 — 3DY36 Yes 16.6 17.8A 558780 1CXD4 
7% 460/380VAC 3 3,001-3,600 1.15 11.5 13.2 1,5000 3DY36 Yes 12.3 13.2A 558787 1CXD7 t 


gem 8 gpm 
220V AC, 3 Phase (Control Box Required) 


Flow Rate Max. Я 
Submersible Deep-Well —  „, Suys ә гона 007 но A 
Pumps and Control Panel Kits 7: 5» ^ 75 pm 290  2EHRA 
Ч 
дос 
$ 


а $0954 11—000 4 gom — 550 ITIS 

i : 86? p 9 -Ogpm 45gpm 
= Max. operating temp.: 86°F, except sho 159A 12 60.0 gpm 85gpm 425  7YT21 
7YT16 to 7YT30 are 130°F p 159A 13 6000рт 60gpm 375 ТҮТ28 
Control panel kits regulate the start/stop operation of 220V AC, Single-Phase 6.0 gpm 10 gpm 245 2EHPB 
submersible deep-well pumps that are buried within a ve hp СА 1 10 gpm : gpm 290 ны 
well deep in the ground and push water up through a pipe &0A — 8 008m 12pm 339 — 2EHRI 
that is joined to one end of the pump. The long, cylinder- за hp BOA 10 30g m 3 gpm 278 218 
shaped pumps can provide a constant supply of water iw 38A T 170pm 204pm 273 — 2EHR3 
even during dry seasons. They don't require priming since p 984 1 120 gpm 13 gpm 527 penne 
i are iid in water and a d toatank 21р д 10 280pm 32m 288 — 1YTM 
o keep water pressure more consistent. Pumps are more 14А 8 32gpm  60gpm 630  7YT20 
ff s f n Ils and d р [hundred МА 114 gpm 48 gpm 350 ТҮП 
effective for deep wells and can go down several hundre 23A 12 —60gpm  90gpm 390 7YT30 
feet compared to jet pumps that have a depth of up to Shp 23A 13 60 gpm  60gpm 375 ТҮТ27 
120ft 23А 18 52 ТШШ 45gpm 288 7YT26 
d ES AC, S Phase Wontrel pozi TEENI - Wm 

=| — i p. Қ i m gpm 
3-Phase—Require motor starter and overload relay, sold Shp ЕТ) 11 aap 45 gpm — 283 — TYT25 
separately on page 170. 5hp 80A 13 6000рт 60gpm 390 7YT29 


- D е рр. 
Spring Check and Foot Valves Campbell Braely 


Prevent backflow or loss of prime. 


| | Material of — Max. Item m 
Ductile-Iron—For use with high-flow (сопзі. зін, Солпэс. Type Temp. L Brand Мо. 
submersible well pumps and have no leaded [шее "oim MNPTXFNPT 180°F — Dayton 4ВКТІ kot 
components. Iron 3in MNPTxFNPT 180°F -- Dayton 4RK70 
pong йїп FNPT  180°F 3in Campbell 5YM04 Low-Lead Brass 
Lead-Free and Low-Lead—Stainless steel Lead-Free +40 FRET 1800F Зп Campbell SS 36Y052 
spring and screen; nitrile seal. Lead-Free Brass 8758: fin FNPT 180°F 4in Campbell 5YMO7 Material of _ Max. Item 
Check Valves have a orsin acetal poppet еге DE T tt мы 
Lead-Free Bronze Foot Valves have an Enviro- біне ih FURT 138 т ЕЛІ Campbell pat Acetal Ain iu is ыз п Brady ae 
Е ^ in Ы ^in Campbe ; in Ы 5 in rady 
Check body. Low-Lead Brass Check and Foot Brass уіп FNP 158°F 4іп Campbell 36Y050 Basin Thin ЕАР 180°F 6%in Brady 2А648 
Valves have bronze seat. 2in FNPT  158°F 5in Campbell 36Y051 “0роутег {п — FNPT 180 °Е 7 iin Brady 2А649 
| | | | Yin FNP 120 °Е 49 in Dayton 4RG64 %in FNP 180 °F 3 5% in Campbell БҮМ09 
PvC—Siainless steel spring and raised-radius 21 НЫ m is rur in Dayton antes Те Im ENET 100 °F iv Campbell Bin 
pm 4 in 2 іп Dayton ^ in ЫЯ ^in Campbe 
valve seat for positive seal. Tm FPT DUE Бип Dayton ance Bronze — 45515 — ENPT — 180 *F 2% Campbell 5YMT2 
А Тіп LIP 120°Е 5%in Dayton 48672 Zin FNP 180°F Зіп Campbell 5YM13 
Acetal Resin Copolymer—Convert to check РҮС Тиіп “БІР 120-F 6% in Dayton 48073 Vin FNPT — 158-F 33iin Campbell 36Y052 
valves by removing the strainer; convert t Тїп АРТ 120%: 6%in Dayton 4RG68 Й iin FNP 158?F 434in Campbell 36Y053 
H Smioving Me Staines, 0 Tin  SLIP 120°F 6%in Dayton 4RG74 Low Lead Тиіп  FNPT  158^F 4%in Campbell 36Y054 
check/foot valves by removing the spring. Lead- оп  FIPT 120° 7 in Dayton 48069 Tin FNPT  158%Ғ 2 7% іп Campbell 36Y055 
free components. 2in SLIP 120 °Е 71%6іп Dayton 48075 2in FNP 58°F Зіп Campbell 36Ү056 
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Well Tanks & Accessories, Reducing Valves & Air Separators 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Pitcher Pump 
5YM61 


Well Seal 
5YM59 


Dayton 


Pitless 


Well C 
2NRES” proa 
Hose Barb 
5YM55 
Fiberglass Fiberglass Campbell = Brady: 
16X844 SPFW1 А 
Well Accessories 


Use only with nonflammable liquids compatible with pump component materi- 
als and in nonflammable/nonexplosive atmospheres. 


Ex 


Item 
Item Brand No. 
Well Water Tanks Well Seals, ABS тің PVC Gasket 
1 in Drop Pipe Dia., ИП Саре Hole Dia., 6 in Casing їр. Campbe 5YM64 
^ T 1 in Drop Pipe Dia., 34 in Cable Hole Dia., 4 in Casing I.D. ampbel 5YM62 
Act as a reservoir to store water Fiberglass Body—Rust-, dent-, Tin Drop Pipe Dia., 1 in Cable Hole Dia., 6 in Casing 1р. Camp bell БҮМб5 
and keep the pressure consistent to and scratch-resistant high-density i А n Drop Pipe pia, К Ш Cable Hole Da. 4 in Casing 1.0. Gampbe 2/63 
reduce the start/stop cycling of the polyethylene composite is half the Will жетке ніс са нд 82. 
pump. Tanks keep the water pressure weight of steel. Base rotates 360°. ABS Body, Rubber Gasket, 6 in Casing I.D. Campbell 2NRE6 
nstant with an air bladder system  Chlorine-resistant butyl air cell allows | „fam Шгоп pody 646 in Casing Dco Campbell __2NRF1 
г s eth t y ia E Ше wall pints) EUN m ; Stainless Steel Body й 25 
at is precharged (а set amount 0 easy maintenance and will not affec in L, 1% in O.D., 60 Gauze ampbe 
20: р 9 ( y А 24 in L, 1% in O.D., 60 Gauze, 400 Max. Press. Simmons — 482A38 
air is pumped into the bladder) when water purity. 30 in L 1 YA in O.D. 60 Gauze Campbell 5YM71 
the tank is assembled at the factory or 36 in L, 17 in O.D., 60 Gauze Campbell ^ 5YM73 
А қ d Steel Body—All-welded steel tanks 48 in L 2 in O.D., 80 Gauze Campbell  5YM70 
charged with an air compressor just ; Pitcher Pum 
қ : : have a butyl diaphragm system and р. ; Я 5 
before installation. Models without : Cast Iron, 15 in H, 1 7 іп Inlet Dia. Simmons — 482A52 
an air bladder require an air volume are for use indoors or out. Models are Cast Iron, 17 Ye in H, 1 У in Inlet Dia. Campbell — 5YM61 
dus for both residential and commercial Barhed Hose Fitting — — 1 Е 
control to maintain air pressure for a 34 in x % in, Hose Barb x NPT Campbell —5YM52 
: water and booster systems. Tanks are {in x1 in, Hose Barb x NPT Campbell ^ 5YM53 
consistent water flow. All tanks when insi 174 inx 1/4 in, Hose Barb x NPT Campbell  5YM54 
қ 3 ; coated epoxy inside, blue polyester ail 3 In, p Mu 
used with pumps require a relief valve ; 1% in x 1% in, Hose Barb x NPT Campbell —5YM55 
19 2894 outside. 2 in x 2 in, Hose Barb x NPT Campbe 5YM56 
sold on page А Pitless Adapter 
1 in Inlet/Outlet, 100 psi Max., Low Lead Brass Campbell 380635 
Drawdown Precharge Max. Well Tank Accessories 
Body Tank e Pressure Tank Water Overall Item % in Comp. Tank Port, М in Comp. Suction 
„еа Cap. 30-50PSI (psi) Orientation Temp. Inlet Dia. Height Мо. Port, 2010 60 psi, Zinc Body — Brady 3A421 
опїас we E : 
fiberglass 120094 — —  — Майса 100# iW 24 727 РР dr ed Campbell 29AH95 
onpressurized | Е = = с T SEU 1000 ft. Rope, 700 Ib Tensile Strength Campbe 2NRE9 
poH 120.0gal 26gpm - Vertical  120*F 17 27 7272 SPFW1 Drive Cap, Malleable Iron Body, 1 AS 02. Сатрре 5YM57 
55 = : S 2 > T Drive Cap, Malleable Iron Body, 2 in O.D. Campbe 5YM58 
20.0gal 6.1gpm 70 Vertical 120°F Т 16 34%" — 16X840 Drive Coupling, Galvanized Steel Body, 1 % in O.D. Campbell 5ҮМ76 
Fiberglass 49-0 gal 12.5 gpm 40 Vertical 120 T Т 1 5з ЛБАЗАТ Drive Coupling, Galvanized Steel Body, 2 in 0.D. Campbell — 5YM77 
80.0gal 246gpm 40 Vertical 1209: 1/7 217 65/" 16Х849 Torque Arrestor PVC, Stainless Steel Body, 1 in C 5YM80 
119gal 37 gpm 40 Vertical 120°F 1%" 247 75%” 16Х844 to 2 in Drop Pipe, 4 in to 8 in Casing 1.0. ampbe 
5.0gal 1.8gpm 30 МегісаГ 1209 97 1097 167  5PFT9 : 
Steel 6.0gal 1.80рт 40 Vertical 120^F % 12 16%" ӘРЕМ 
119.0 gal 32.1 орт 40 Vertical 140°F 1% 26" 59% 36/2 
Gi Bell & Gossett (Bel & Gossett 
7 a xylem brand a xylem brand 
Water Pressure Enhanced Air Separators 
M = Max. pressure: 150 psi 
Reducing = Max. temp.: 250°F 
Valves Remove 99% of entrained air in hydronic heating 


6LFA2 
Pipe Mfr. 
Size L Material Model 
3 Mein Brass 110192LF 
іп 6%cin Cast lron/Brass 8. 
6 A6 in Brass 110197LF 
Yin 3in Brass 110196LF 
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= Max. pressure: 125 psi 

= Max. temp.: 225°F 

Use to control and protect 
plumbing systems by reduc- 
ing the downstream pressure. 
They decrease the psi of 
water entering buildings 

from municipal water mains 


Item 

No. to avoid ruptured pipes and 
BLPM- damaged fixtures in commer- 
6LFA5 Cial, industrial, or institutional 
6LFA3 


facilities. 


Find even MORE on Grainger.com® 


4JB11 systems. 

Max. 
Max. Working 
Flow Pressure 
(gpm) si) Inlet Outlet 
Cast Iron, Max. Temp.: 300 °F 
35gpm 175 psi ТИ" NPT ТИ" NPT 
50 gpm 175 psi -2" NPT 2" NPT 
75 gpm 175 psi 215" NPT 2/” NPT 
Bronze, Max. Temp.: 250 °F P 
барт 150 psi 34" NPT Yi" NPT 
12 gpm 150 psi T NPT 1" NPT 
20 gpm 150 psi T" NPT ТИ" NPT 
30gpm 150 psi Т" NPT 1% NPT 
Brass, Max. Temp.: 240 °F 
— 35psi тв" МАРТ 


150 рві 12" FNPT, 3/4" МАРТ 


H 
(in.) 


8% 
8% 
10% 


6% 
6% 
7% 


7% 


КЕП 
4% 


ІЛ 
іп.) 


4% 
4% 
6% 


3% 
3% 
4% 
4% 


1% 
24 


Mfr. 
Model 


1А$-1.5 
1А$-2_ 
1А$-2.5 


EASB-3/4JR 
EASB-1JR 
EASB-1-1/4 JR 
EASB-1-1/2 JR 


67 
87 


GETT6 
БЕТТ? 
бЕТТ8 


41811 
41812 
41813 
41817 


БІРСІ 
GETU7 
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PUMPS 
Hydronic Circulating Pumps 


ARMSTRONG @ 


a xylem brand 


= Cast-iron housing = Flange connection 


These pumps move water through a closed system 
of pipes in heating applications or water recircula- 
tion systems. The pump is mounted in-line near 
the boiler and recirculates the water through a 
closed-loop piping system where water does not 
exit the pipes. Pumps are painted red or green to 
identify them as hydronic pumps and are primarily 
used for radiant heating in residential, commercial, 
and industrial buildings. HVAC circulating pumps 
maintain a watertight seal with pipe flanges 
connected to hydronic system plumbing. Cast-iron 
housings are for use with deoxygenated or chemi- 
cally treated water. 3-phase pumps do not have 


ве & Gossett “Жас 


Comfort gf Solutions" 


Hydronic Circulating Pumps 


3-piece pumps have a detachable pump, motor, and 
bearing assembly to aid maintenance and replacement 
needs. They are capable of handling higher head and 
flow rates than standard pumps. 


- Standard 3-Piece Multi-Speed 
Multi-speed pumps have three speeds that can be Taco Вей 8. Gossett Armstrong 
manually adjusted to meet different performance levels. 5CHK9 4RD16 32UN04 


Pump performance needs can change based on the 
configuration of a plumbing system or to meet periods of 
low and high demand. They work well as a replacement 
pump because they can match the performance of most 
standard circulating pumps. The maximum flow at feet 
of head is listed at the pump's maximum speed setting. 


Energy efficient pumps use less energy than other 
circulating pumps. They have an electronically commu- 


overload protection, which must be provided руа tated motor (ECM) that automatically adjusts the flow Multi-Speed Energy Efficient Face to 
А Я Bell & Gossett Taco Face 
starter unit sold separately, see page 160. rate through variable speed control to meet hot water 3NVG3 485A35 Dimension 
Standard pumps have fewer replaceable wear demand. The maximum flow at feet of head is listed at 
parts than 3-piece circulating pumps. the pump's maximum speed setting. 
Maximum Maximum 
Maximum Flow Rate Flow Rate Maximum Flange 
Flow Rate € © 10 Feet @ 15 Feet Feet Faceto Face Compatible orUnion No. of Mfr. Item 
Horsepower Voltage 5 FeetofHead of Head of Head ofHead Dimension Pipe Size Included Speeds Series Model No. 
Standard Hydronic Circulating Pumps 
ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase 
115V AC 28 gpm 24 gpm 18 gpm 29 6%" TW. Yes 1 E72 182202-643 52CE20 
115V AC 36 gpm 32 gpm 28 gpm 43 6% Ти" Үвѕ 1 Е9.2 182202-659 52CE23 
% 115V AC 38 gpm 32 gpm 26 gpm 28 87" TW Yes 1 E10.2 182202-649 32UN21 
115V AC 42 gpm 36 gpm 30 gpm 32 87" 1%" Yes 1 E11.2 182202-651 52CE22 
240V AC 36 gpm 32 gpm 28 gpm 34 6%" TW. Yes 1 E8.2 182202-645 52CE21 
% 115V AC 76 gpm 72 gpm 64 gpm 36 EYA 10" Үвѕ 1 E23.2 182212-651 32UM84 
i 115V AC 112 gpm 95 gpm 74 gpm 22 87" Ж Yes 1 E30.2-2 182212-645 32UM88 
BELL & GOSSETT Single Phase 
Yao 115V AC 5 gpm E = 8 698 35,1, Ти", Т" № 1 NRF-9F/LW 103267 4YM17 
Yos 115V AC 15 gpm 7 gpm 0 gpm 15 6% WT TV Т" No 1 NRF-22 103251 4RD04 
И? 115\/ АС 25 gpm 20 gpm 15 gpm 25 6%" HT Ти", Ту" № 1 PL-30 1BL012 4JA83 
115V AC 37 gpm 34 gpm 30 gpm 37 6%" WWW No 1 PL-36 1В1001 4JA84 
% 115/ АС 45 орт 43 орт 33 орт 31 8v 1" 1", 10" № 1 PL-45 1BL002 4JA85 
115V AC 50 gpm 40 gpm 20 gpm 17 EYA T, TW, Ту" No 1 PL-50 1BL016 4JA86 
TACO Single Phase 
у 115V AC 11 gpm = = 9 6%" WT TV Т" No 1 005 005-F2 5Р427 
s 240V AC 11 gpm = = 9 6%" э" ТТИ" Т" № 1 005 005-F4Y 13L284 
9 115V AC 12 gpm 8 gpm 2 gpm 16 6% HW ne No 1 008 008-F6 4PC92 
s 115V AC 15 gpm 0 gpm = 10 6%" WT Tw Te No 1 007 007-F5 4PC90 
Мо 115/240V AC = 18 gpm 14 gpm 22 6 WT Ta Т" No 1 2400-10 2400-10-3Р 5CHJ9 
115V AC 9 gpm 8 gpm 7 gpm 35 6%" Э ТТИ" Т" № 1 009 009-Е5 АРС94 
115V AC 22 gpm 0 gpm — 10 6%" y, TT Va ТУ" No 1 0010 0010-F3 4PC77 
А 115/ АС 25 gpm 19 gpm 12 gpm 22 6%" y, T, WW No 1 0014 0014-F1 4PC84 
115V AC 27 gpm 23 gpm 18 gpm 31 бу" y, T ТУ", ТУ" No 1 0011 0011-F4 4PC78 
115V AC 45 gpm 25 gpm 0 gpm 15 8%" 2" Yes 1 0012 0012-F4-1 4PC80 
115/240V AC — 26 gpm 16 gpm 19 8%" Ти", 1 Ў" No 1 2400-40 2400-40-3P 5СНК5 
115/240V AC — 30 gpm 24 gpm 29 6% TW w No 1 2400-20 2400-20-3P 5CHK1 
% 115/240V AC = 38 gpm 30 gpm 27 87" TW, Т Ў" No 1 2400-30 2400-30-3P 5CHK3 
115/240V AC == 40 орт 8 gpm 15 EYA 2" No 1 2400-60 2400-60-3P 6DLD7 
115V AC 30 gpm 26 gpm 21 gpm 33 бу" y ТТИ", Ту" No 1 0013 0013-F3 4PC82 
9 115/240V AC 46 6% VT TM Te No 1 2400-50 2400-50-3P 5CHK7 
Е 115/240V AC — — 76 gpm 23 87" 2" No 1 2400-70 2400-70-3P 5CHK9 
3-Piece Hydronic Circulating Pumps 
ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase 
И? 115V AC 28 gpm — — 8 бу" З" Т" ТИ" Т" No 1 $-25 174031МЕ-013 52CE14 
115V AC 30 gpm 22 gpm 12 gpm 18 8%" T Yes 1 H-41 174035МЕ-113 52018 
% 115/ АС 50 gpm 28 gpm = 13 8%" 2" Yes 1 5-35 174033МЕ-013 52CE15 
115V AC = 28 gpm = 14 8%" 1 Ту", Ту" № 1 H-32 174034MF-013 52CE16 
И 115\/ АС 55 gpm 40 gpm 30 gpm 25 1 T Yes 1 Н-51 116431MF-132 52CE10 
m 115/240V AC 95 gpm 85 gpm 80 gpm 46 13%" Ту" Үвѕ 1 Н-64 116475-132 320780 
115V AC 120 gpm 110 gpm 105 gpm 30 TE 2" Yes 1 H-54 116451MF-132 52CE12 
ARMSTRONG PUMPS INC. Three Phase 
ЕЛ 208-240/460V AC 95 gpm 85 gpm 80 gpm 46 137" 10" Үвѕ 1 Н-64 116479-136А 32081 
BELL & GOSSETT Single Phase 
Из 115\/ АС 22 gpm — = 8 6%" We TT Va Т" No 1 100 NFI 106189 4RD16 
115V AC 27 gpm 22 gpm 13 gpm 18 87" WOTVSAWITW No 1 PR 102206 4RC91 
% 115V AC 34 gpm 22 gpm Бі 12 EYA 1101Ж No 1 HV NFI 102210 4RC93 
115V AC 57 gpm 0 gpm — 10 EYA 2" Yes 1 2 in NFI 102214 4RC95 
115/208-240V AC 55 gpm 40 gpm 30 gpm 19 11" 1 Yes 1 E6048 1EFO16LF 422W68 
у 115/208-240V AC 55 gpm 45 gpm 20 gpm 18 11" 1 Yes 1 E6018 TEFOTILF 422W57 
Ы 115V AC 97 gpm 65 gpm 17 gpm 16 10" 2%" Yes 1 2% [п 102218 4RC97 
115V AC 97 gpm 65 gpm 17 gpm 16 10" 3 Yes 1 LD3 102222 4RC99 
» 115/208-240V AC — 65 gpm 60 gpm 50 gpm 24 11" TW. Yes 1 E6058 TEFOT7LF 422W58 
3 115/240V AC 107 gpm 85 gpm 53 gpm 18 10" 3 Yes 1 HD3 102226 48002 
115/208-240V AC — 90 gpm 85 gpm 24 TIE Ту" Yes 1 Е6085 TEFO22LF 422W67 
» 115/208-240V AC — 120 gpm 90 gpm 17 ШУЛ 2" Yes 1 Е6105 1ЕҒ0261Ғ 422W56 
115/240V AC = 105 gpm 80 gpm 23 12" 3 Yes 1 PD35S 105089 4RD13 
115/208-240V AC = 110 gpm 100 gpm 33 137" ТИ? Yes 1 E6138 1EFOS1LF 422W70 
% 115/208-240V AC — 155 gpm 120 gpm 24 TZ 2" Yes 1 E6115 TEFO27LF 422W69 
115/240V AC — — 125 gpm 30 12" 3 Yes 1 PD37S 105097 4RD14 
1 115/208-240V AC 38 137" TW Yes 1 E6238 TEFOG7LF 422W75 
BELL & GOSSETT Three Phase 
y 208-240/460V AC — 90 gpm 85 gpm 24 TIVE TW Yes 1 E608T TEFO47LF 422W71 
ЕЛ 208-240/460 АС — 155 gpm 120 gpm 24 11%" 2 Yes 1 Е611Т 1ЕҒ0531Ғ 422W72 
1% 208-240/460V AC 46 137" Ту" Үвѕ 1 E617T 1ЕҒ0621Ғ 422W73 
1 208-240/460V AC — = 130 gpm 32 14 2" Yes 1 E624T 1EFO72LF 422W76 
1% 208-240/460V AC — — 170 gpm 39 14 2" Yes 1 E625T 1EFO7SLF 422WTT 
2 208-240/460V AC 45 14 2" Yes 1 E619T 1EFO6SLF 422W74 
b 
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Potable Circulating Pumps 
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Hydronic Circulating Pumps ARMSTRONG 6oeeioost ZCO 
Maximum Maximum 
Maximum Flow Rate Flow Rate Maximum Flange 
Flow Rate (9 @10 Feet Q 15 Feet Feet Face їо Face Compatible ог Union Мо. of Mfr. Item 
Horsepower Voltage 5 Feet of Head _ of Head of Head of Head Dimension Pipe Size Included Speeds Series Model No. 
Multi-Speed Hydronic Circulating Pumps 
ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase 
n 115V AC 14 gpm 9 gpm З арт 18 ft 6%" TW Yes 3 Astro 23061 110223-305 32UN13 
% 115V AC 18 gpm 11 gpm торт 24 ft 636" y Yes 3 Astro 250C1 110223-307 52CE09 
115V AC 28 gpm 24 gpm 19 gpm 31ft бӯ" ТИ" Үеѕ 3 Astro 28061 110223-320 32UN04 
96 115V AC 46 gpm 28 gpm — 14ft EVA 2 Yes 3 Astro 290С1 110223-328 32UN08 
240V AC 28 gpm 24 gpm 19 gpm 31 ft бӯ" Ти" Үеѕ 3 Astro 2801 110223-322 32UN05 
BELL & GOSSETT Single Phase 
Vis 115V AC 18 gpm 12 gpm 5 gpm 18 ft 6%" __ 1" ТИ" ТУ" No 3 NRF-25 103417 3NVG3 
» 115V AC 33 gpm 28 gpm 24 gpm 33ft 63€ — 3 1" Т" 17" No 3 NRF-36 103400 3NVG4 
Д 115V AC 39 gpm Торт 23 gpm 28 ft В" ШЕЛЕРІ No 3 NRF-45 103404 3NVG5 
TACO Single Phase 
16 115V AC 30 gpm 26 gpm 21 gpm 33 ft бу" 1" Т" 17" No 3 0013 0013-MSF2-IFC 442045 
Energy Efficient Hydronic Circulating Pumps 
ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase 
Vs 115V AC 15 gpm 10 gpm 5 gpm 20 ft бў" НЫ Yes Variable Compass H20-20 180203-686 32UN20 
Vio 115V AC 15 gpm 10 gpm 5 gpm 20 ft бу" у" No Variable ^ Compass H20-20 180203-687 52CE19 
TACO Single Phase 
75 115V AC 12 gpm 8 gpm 5 gpm 18 ft 6X — MT TT" No Variable 0015Е ҮМ1816-НҮ2-ҒС2А00 53VF89 
Vio 240V AC 320 gpm 275 gpm 240 gpm 38 ft 148 Ey Yes Variable 00Е VR VR30-3 485A35 
VA 115/240V AC 165 gpm 125 gpm 95 gpm A ft 11" 2" Үеѕ Variable 00Е VR VR20M-F 39L623 
Свен & Gossett =p 
(ig Bel osse! GOULDS 
ARMSTRONG ф 98:18 боен “Maco (6) 5000; 
Potable Circulating Pumps 
7 E Potable circulating pumps move hot water through and flow rates than standard pumps. In most cases, 
pipe systems to faucets and shower heads. These these pumps can be left in place while serviced which 
pumps are certified for potable water and are reduces system downtime. 
constructed of bronze, stainless steel or brass to Multi-speed pumps have three speeds that can be 
à _ prevent corrosion. Their gold color helps identify them ^ manually changed to meet different performance 
Pub us ы. as potable water pumps. They reduce water waste by levels. Pump performance needs can change based 
32UN17 Gossett 32UNO6 recirculating hot water that has cooled back into the on the configuration of a plumbing system or to meet 
5JPD9 cold water supply line. Pumps are used in residential, ^ periods of low and high demand. They work well as 


commercial, and industrial applications to help plumb- 
ing systems deliver instant hot water. They mount to 
І the pipe in-line near the water heater or boiler, except 
under-sink units mount at the farthest faucet from the 
water heater. 3-phase pumps do not have overload 
protection, which must be provided by a starter unit 
sold separately, see page 160. 


Standard pumps have fewer replaceable wear parts 


E Ба 


a replacement pump because they сап match the 
performance of most standard circulating pumps. 


Energy efficient pumps use less energy than 

other circulating pumps. They have an electronically 
commutated motor (ECM) that automatically adjusts 
the flow rate through variable speed control to meet 
hot water demand. 

Under-sink pumps pull hot water from the heating 
source through the pipes to provide instant hot water 
for all faucets between the water heater and the 
pump. They can be used where a dedicated water 
return line is not available. 


Energy Under-Sink Face to Face than 3-piece circulating pumps. 
тые 5. Dimension — 3.piece pumps һауе a detachable pump, motor, and 
eaves bearing assembly to aid maintenance and replace- 
ment needs. They are capable of handling higher head 
Maximum Maximum Maximum 
Flow Rate Flow Rate Flow Rate Maximum Face to Flange 
@5Feet @10Feet @15Feet Feet Face Compatible orUnion No.of Pump Housing 
Horsepower Voltage ofHead ої Head ofHead ofHead Dimension Pipe Size Included Speeds Material 
Standard Potable Circulating Fumes 
ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase 
% 115/ АС 38gpm 32 орт 260рт 28 87" T Yes 1 Bronze 
ж 115/ АС 76gpm 720рт 640рт 36 By" T Yes 1 Bronze 
2 115V AC 112 gpm 95 орт 74 gpm 22 ft 8” 2" Yes 1 Bronze 
BELL & GOSSETT Single Phase 
Yao 115V AC 10 gpm 3 gpm — 12 6 VEA No 1 Bronze 
Vs 115V AC 15 gpm 8 gpm Оорт 15 б" Y yr No 1 Bronze 
115V AC 15 gpm 8 gpm 0 gpm 15 ft 6% 3", 1" 1и", 10" No 1 Bronze 
Ln 115V AC 25 gpm 20 gpm 15 gpm 25 ft 698 A, 1,1W,1107 No 1 Bronze 
115V AC 37 gpm 34 gpm 30 gpm 37 6” — X, ТИ" Ww No | Bronze 
% 115V AC 45 gpm 43 gpm 33 gpm 31 8%" 11,1% No 1 Bronze 
115V AC 50 gpm 40 gpm 20 gpm 17 ft 80" T,19W, 170 No 1 Bronze 
TACO Single Phase 
240V AC 7 gpm 0 gpm — 10 LYN V — 1 Bronze 
115V AC 7 gpm 0 gpm — 10 4% y — 1 Bronze 
Yao 240V AC 7 gpm 0 gpm = 10 ft 4 yx — 1 Stainless Steel 
115V AC торт 0 gpm — 10 ft 4%" yx — 1 Bronze 
115V AC 7 gpm 0 gpm — 10 4 y — il Stainless Steel 
Ys 115V AC 11 gpm = = 9 ft 638 Jr, 1" ТУ", 1v No 1 Stainless Steel 
240V AC 12 gpm 8 gpm 0 gpm 15 ft 65 З" 1" ТИ" Т0" № 1 Stainless Steel 
05 115V AC 12 gpm 8 gpm 2 gpm 16 ft 638 LA — 1 Bronze 
115V AC 12 gpm 8 gpm Оорт 15# 6% У" Т" ТИ", ТУ" № 1 Stainless Steel 
115V AC 15 gpm 0 gpm — 10 6% ў" 1" ТИ", Т0" № 1 Stainless Steel 
Vo 115/240V AC = i8gpm 14 орт 22 65 З", Т" ТИ" ТУ" No 1 Stainless Steel 
115V AC 9 gpm 8 gpm 7 gpm 35 ft 65 w 1" ТИ", Т0" № 1 Stainless Steel 
115V AC 22 gpm 0 gpm — 10 ft 65  W.T,TW,1w No 1 Stainless Steel 
V 115V AC 25gpm — 19 орт 120рт 22 6 У" Т ТИ", Т" No 1 Stainless Steel 
115V AC 27gpm | 23gpm 180рт 31 6% у" 1", ТИ", ТУ" No 1 Stainless Steel 
115V AC 39 gpm 24 gpm 0 gpm 15 ft EYA TE Yes 1 Stainless Steel 
115V AC 30 gpm 26 gpm 21 gpm 33ft 657 У" Т" ТИ", ТУ" № 1 Stainless Steel 
V6 115/240V AC — 30 gpm 24 gpm 29 6% З" 1" ТИ", Т0" № 1 Stainless Steel 
115/240V AC — 38gpm — 30gpm 27 В" ТИ”, Т 9" No 1 Stainless Steel 
% 115/240V AC = = = 46 ft 6%" ye, 1,1,1 No 1 Stainless Steel 
3-Piece Potahle Circulating Pumps 
ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase 
% 115V AC — 28 gpm — 14 87" ТТИ", ТУ" No 1 Bronze 
VA 115V AC 95 gpm 85 gpm 75 gpm 28 ft 1%" Т" Үе$ 1 Bronze 
% 115/240V AC 95 gpm 85 gpm 80 gpm 46 ft 13 Tw Yes 1 Bronze 
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Mfr. Item 
Series Model No. 
E10.2B 182202-650 — 32UN17 
E23.2B 182212-652 —32UM86 
E30.2B-2 182212-646 32UM90 
NBF-12U/LW 103261LF 5JPA9 
NBF-22U 103255LF 5JPC1 
NBF-22 103252LF 5JPCO 
PL-30B 1BLOT3LF 5JPC2 
PL-36B 1BLOOSLF 5JPC3 
PL-45B 1В10041Ғ БУРСА 
PL-50B 1BLO17LF 5JPC5 
006 006-BC8Y 131286 
006 006-B4-14 4YVF8 
006 006-ST8Y 13L287 
006 006-B4-15 4YVF5 
006 006-ST4-1 3GZW3 
005 005-SF2 3621/2 
008 008-SF7Y 30715 
008 008-BC6 4YVF6 
008 008-SF6 3GZW5 
007 007-SF5 362719 
2400-10 2400-10S-3P 5СНК0 
009 009-SF5 3GZW1 
0010 0010-5Е3-ЕС 36214 
0014 0014-SF1 367\/8 
0011 0011-SF4 30K927 
0012 0012-SF4 30216 
0013 0013-SF3 30217 
2400-20 2400-205-3Р 5СНК2 
2400-30 2400-308-3P — 5CHK4 
2400-50 2400-50S-3P 5СНК8 
H-32 174034MF-043 52СЕ17 
H-53 116440MF-133 52СЕ11 
H-64 116476LF-133 320М82 
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H H @веп & Gossett о GOULDS 
Potable Circulating Pumps ARMSTRONG 6 tere) 222 ЖОҒ 
Maximum Maximum Maximum 
Flow Rate Flow Rate Flow Rate Maximum Face to Flange 
@5Feet @10Feet @15Feet Feet Face Compatible orUnion No.of Pump Housing Mfr. Item 
Horsepower Voltage of Head of Head ofHead ої Head Dimension Pipe Size Included Speeds Material Series Model No. 
ARMSTRONG PUMPS INC. Three Phase 
ЕЛ 208-240/460V АС 95 gpm 85 gpm 80 орт 46 ft 137" Ту" Yes 1 Bronze H-64 116480LF-137A 32UM83 
BELL & GOSSETT Single Phase 
И? 115V AC 22 gpm — — 8ft 6%" YT ТУ", 1 No 1 Bronze 100 BNFI 106197LF 5JPD9 
115V AC 27 gpm 22 gpm 13 gpm 18 ft 8%" wT ТИ", Te No 1 Bronze PR-AB 102208LF 5JPD3 
V6 115V AC 38 gpm 22 gpm — 12ft 8%" de: 1 Ww. Tw No 1 Bronze HV BNFI 102213LF 5JPD4 
115V AC 57 gpm 0 gpm — 10 ft EVA 2" Yes 1 Bronze 2 BNFI 102217LF 5JPD5 
115/208 -240V AC 55 gpm 40 gpm 30 gpm 19 ft 11" ТИ" Yes 1 Bronze ВЕ6045 1EFO18LF 422W59 
D 115/208 -240V AC 55 gpm 45 gpm 20 gpm 18 ft 11" T Yes 1 Bronze BE601S 1EFOT3LF 422W62 
1 115V AC 97 gpm 65 gpm 17 gpm 16 ft 10" 2 Yes 1 Bronze 215 AB 102220LF 5JPD6 
115V AC 98 gpm 65 gpm 17 gpm 16 ft 10" 3 Yes 1 Bronze LD3 AB 102224LF 5JPD7 
n 115/208 -240V АС 65 gpm 60 gpm 50 gpm 24 ft 11" ТИ" Yes 1 Bronze ВЕ6055 1ЕҒ0191Ғ 422W63 
115/240V AC 107 7 gpm 83gpm 500рт 18 ft 10" 3 Yes 1 Bronze HD3 AB 102228LF 5JPD8 
115/208 -240V AC 90 gpm 85 gpm 24 ft 11%" ТУ" Yes 1 Bronze BE608S 1EFO24LF 422W60 
№ 115V AC = 105 gpm 80. орт 23 ft 12" 3 Yes 1 Bronze PDB-35S 105092LF 5JPF1 
115/208 -240V AC = 120 gpm 90 gpm 17 ft 11%" 2" Yes 1 Bronze BE610S 1EFO28LF 422W64 
М 115/208 2101 АС = 155 5 gpm 120 gpm 24% uA 2" Yes 1 Bronze BE611S TEFO29LF 422М/61 
1 AC — 125 gpm 30 ft 12" 3" Yes 1 Bronze PDB-37S 105100LF 5JPF2 
BELL & GOSSETT Three. Phase 
208-240/460V AC = 90 gpm 85 gpm 24 ft 11%" ді Yes 1 Bronze BE608T 1ЕҒ0501Ғ 422W65 
й 208-240/460V АС = 155 gpm 120 gpm 24 ft TI 2" Yes 1 Bronze BE611T TEFOS6LF ^ 422W66 
TACO Single Phase 
Ys 115V AC 42gpm _ 22gpm — 12ft 87 YT, TW,TW No 1 — — 111-85 30K953 
Multi- need Potable Circulating Pumps 
ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase 
V 115V AC 0 gpm — — 5ft 6 1% — 3 Stainless Steel Astro 2208SU050S-TA 110223B-140  32UN16 
% 115V AC 11 gpm 6 gpm — 13ft 6 Ти" — 3 Stainless Steel Astro 225SSU 110223-310 320012 
Vj 115V AC 14 gpm 9 gpm 3 gpm 18 ft 6%" ТИ" Yes 3 Stainless Steel Astro 23055 110223-306 — 32UN10 
% 115V AC 15 gpm 11 gpm 7 gpm 24 ft 634" Ти" Yes 3 Stainless Steel Astro 25055 110223-308 — 32UN11 
240V AC 28 gpm 24 gpm 19 gpm 31 ft 6%" ТИ" Yes 3 Stainless Steel Astro 28055 110223-323  32UN07 
Ms 115V AC 28 gpm 24 gpm 19 gpm 31 ft бу" Ти" Yes 3 Stainless Steel Astro 28055 110223-321 — 32UN06 
115V AC 46 gpm 28 gpm -- 14 ft EVA 2" Yes 3 Stainless Steel Astro 29055 110223-329  32UN09 
BELL & GOSSETT Single Phase 
Tis 115V AC 18 gpm 13 gpm 5 gpm 18 ft був" YT Ти" Т" № 3 Bronze NBF-25 103418LF 5ЈРАб 
Ys 115V AC 33 gpm 28 gpm 24 gpm 34 ft 6% y TW Te No 3 Bronze NBF-36 103401LF 5ЈРАТ 
115V AC 39 gpm 31 gpm 23 gpm 28 ft 8” Tiwi No k] Bronze NBF-45 103405LF 5JPA8 
TACO Single Phase 
Yeo 115V AC 15 gpm 11 gpm 4 gpm 17 ft 6%" VT 1W ТУ" No 3 Stainless Stee 0015 0015-MSSF3-IFC 33HM87 
y 115V AC 30 gpm 15 gpm 0 gpm 15ft 8%" aw Yes 3 Stainless Stee 0012 0012-MSSF2-IFC 442044 
й 115V AC 30gpm 260рт 210рт 33 ft 6” У", 1", ТИ" ТУ" No 3 Stainless Stee 0013 0013-MSSF2-IFC 442048 
ЕКЕН Efficient Potable Circulating Pumps 
ARMSTRONG PUMPS INC. Single Phase 
% 115V AC 4tgpm  39gpm 27 gpm 40% m ту" No Variable Stainless Steel COMPASS C307) 119382-173 788178 
n 240V AC 124gpm 116gpm  93gpm 25% 40" т No Variable Stainless Steel 00710255 a 119282-373 788182 
Under-Sink Potahle Circulating Pumps 
GOULDS WATER TECHNOLOGY Single Phase 
Vaso 115V AC 0 gpm = = 5ft 4g" ж - 1 Brass Et вдн Ту 100425 
ТАС0 Single Phase 
Vao 115V AC — 0 gpm — 10 ft 87" y — 1 Stainless Stee HLS-2 HLS-1 447050 


as 


Bell & Gossett 
Standard Flange 


СЗ 
4RC77 Standard Flange 
A) === Bell & Gossett 2KGW2 
5JPEO Go Ber &Gossett "2069 Isolation Flange 
axylem brand  Comfortø Solutions" 4JA91 
5JPE1 a : 
5JPE2 Flanges for Circulating Pumps 
D = 2 mounting holes = FNPT flange to pipe connection 
“Ша ве & Gossett | а | | 
2260, адет ызла ARMSTRONG de Flanges allow for more connection type and pipe size options when mounting a 
= = А flanged circulating pump inline between two sections of pipe. The flange can act as 
Unions for Circulating Pumps an adapter between the pumps intake and discharge connections. They should be 
= Bronze material matched with the compatible series and manufacturer model number of the pump. 
Unions allow for more connection type and pipe size options when 4JA91 includes a ball valve which can shut down the water supply to the pump to 
mounting a circulating pump with union connections between two prse maintenance and replacement. 

i i loj ompatible Mfr. Flange Item 
sections of pipe. They can act as an adapter between the pump's intake Pipe Size Model Compatible with Series Material No. 
and discharge connections. Unions must match the material of the pump & GOSSETT Seman Type 
and the system in which it is used, hydronic or potable. For Use With Hydronic Systems — 

Р 100, Ecocirc XL, NRF-33, NRF-36 PL-30, NRF-9F/ 
Union ^ Union | Union и 101201 — qw PL-36, PL-55, PR, PR NRF-22, Series 100 Castiron — 4RC7T 
to Pump іо Pump to Pipe T 101202 100, PR Cast Iron 4RC78 
Mfr. Compatible Connection Connection Connection Compatible Item Pkg. 1 101205 HV Cast Iron 4RC81 
Model with Series Туре Size Type Pipe Size Мо. Qty. ти" 101203 100, PR Cast Iron 4RC79 
Taco Unions for Circulating Pumps 1 101204 100, PR Cast Iron 4RC80 
110-558 FNPT VA Sweat Y — 33HM90 1 iw 101207 HV Cast Iron 4RC83 
Bell & Gossett Unions for Circulating Pumps BELL & GOSSETT Isolation Type 
113201LF NBF FNPT Эд" Sweat Эд" 5JPEO 2 For Use With Potable Systems 
113202LF МВЕ FNPT yr FNPT yr 5JPE 2 yr 101221LF 100, LR, PR Brass, Steel 4JA91 
113203LF NBF FNPT y Sweat y БІР 2 2 i 101222LF 100, LR, PR Brass, Steel 4JA92 
Armstrong Unions for Circulating Pumps -— mun БЕШИНЧИ Ui — 
7 " о-Опіоп- n or Use WI ydronic systems 
810120-220 Astros FNPT 16 Required 2 788VK7 1 в А == i 1 ФЕТ. - 110, 2400 Cast Iron 2kGW2 
Ж " 'o-Union- " or Use WI otable systems 
810120222 Astros МРТ 14" Required — 7^ — 788VK8 1 Wr — 110-2515Ғ-1 110, 2400 Stainless Steel 36705 
810120-224 Astros FNPT TW FNPT yr 788VL0 1 T 110-252SF 110, 2400 Stainless Steel — 3GZU6 
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Circulating Pumps Repair Parts Details on page А1. 


PUMPS Scan. Order. Done. [= 


ооо Flange Gaskets & Hardware P == 
© Bell & м P М wp Bell 8 Gossett 022) ARMSTRONG 
WV | созен Kits for Circulating Pumps ЛЕЙ, 22.4 % 
ЗСЕ25 Kits help mount the flange to the pump. Gaskets seal the pump. These accessories are intended for use with a flange 
connection, while bolts and screws secure the flange to the — of the same brand and series. 
Mfr. Item 
Model Compatible with Manufacturer Model Number Gasket Material Includes No. 
Bell & Gossett Flange Hardware for Circulating Pumps 
P64910 106189, Series 100 BNFI Rubber (2) Flange Gaskets, 3CEZ5 
P64940 102210, 6085, 608T, 6135, 617T, 6235, 90-15T, 90-16T, 90-17T, 90-18T, 90-335, 90-365, 90-375, 90-37T Rubber (4) Capscrews, (4) Nuts — 3CEZ7 
118368 102206, 102208LF, 106189, 106197LF Nitrile Rubber Flange Gasket 3CFAG 
Taco Flange Hardware for Circulating Pumps 
007-007RP 0012-BF4-3, 0012-SF4, 1400-30b-3, 1400-40b-1, 2400-30S-3P, 2400-40S-3P Nitrile Rubber (2) Gaskets 4DZP2 
1400-009RP 1400-60-1, 1400-70-1 Nitrile Rubber 4DZP3 
Armstrong Flange Hardware for Circulating Pumps 
810120-350K 1050-2, 1060-2, 4360B-2, E16.2HT, Е18.2НТ, E30.2HT - 2", E32.2HT - 2", E33.2HT - 2", H-54, H-66, H-67, H-68, 5-35 Rubber 788VC5 
810120-351K Astro 23001, Astro 230CI-R, Astro 23055, Astro 250С1, Astro 250CI-R, Astro 25055, Compass Н 20-20СІ, Rubber Capscrews, Nuts 788VC8 
Compass H 20-20SS, E12.2HT, E14.2HT, E15.2HT, E7.2HT, E8.2HT, E9.2HT, 5-25 
Motors for Circulating Pumps (ұзына бозын 
g p a xylem brand 
Motors run on alternating current (AC) to power the pump replace a motor in a 3-piece circulating pump of the same 
to move hot water in hydronic heating systems and water brand, series, and manufacturer model number. They are 
recirculation equipment. These motors are intended to commonly used to replace damaged water circulator motors. 
Mfr. Item 
Horsepower Voltage Compatible with Manufacturer Model Number Model No. 
Single Phase 
Ve 115V AC 106189, Series 100 BNFI 111034 3CFE7 
Y6 115/ AC 102206, PR AB 111031 ЗСЕЕВ 
Y6 115V AC 102210, 102214, 2" BNFI, HV BNFI 111061 3CFE9 
Y 115V AC 102218, 102222, 2%" AB, LD3 AB 111040 3CFD8 
Ys 115/230V AC 102226, HD3 AB 111042 3CFE1 
Three Phase 
3CFE9 1% 208-230/460V AC 617T, 625T 169237 3CFE6 
2 208-230/460V AC 619T 169238 ЗСЕЕ1 
» E А D t “ИЗ, 
Repair Parts for Circulating Pumps (ве! a Gossett Дасо 


axylem brand Comfortø solutions" 
These replacement parts should match They provide alignment tolerance of 


the brand, series, and manufacturer the shaft while the pump is operating. Mfr. Gasket Item 
" Model Compatible with Manufacturer Model Number Material No. 
model number of the pump. Motor cartridges are removable from авео 2, 160012, 160013, 160018, 160031, 160032, — iure mubbgr SHKA 
Bearing assemblies sit between the the motor housing and contain the 160035,1 60034, 1 Борза, i a oor, , 181 021 61054 
motor and pump casing and transfer moving parts of the motor, such as the ,189144LF 1BLO12. 1BLO13LF, 1BLOT6, 1BLO17LE ЕРТ — 3CFFi 
the power generated by the motor to shaft, bearings, and the impeller. The P4890 105 В е7 wamposiiion S 
the pump's impeller. cartridge сап be removed and replaced | 87700 105121, 6177 Nittile Rubber 3CFAS 
Seal and gaskets keep the circu- without replacing the pump. Mfr. Compatible with Impeller Overall Item 
i 1 ; Model Manufacturer Model Number Material — Dia. No. 
lating pump's motor and bearing Motor mounts hold and support Bell & Gossett Impellers for Circulating Pumps à 
assembly dry by preventing water from the circulating pump's motor inside паза їй? ARS Brass 225 in E 
exiting the pump body. the motor's housing. They work with 118612LF 102208 Brass 4.25in 3CFC4 
i motor couplers to maintain alignment 118626LF 105100LF Brass 5.25іп ЗСЕС5 
Impellers move fluids through the oe тте 118629 105097 Steel — 5.25 in 3CFCB 
system using centrifugal force. between the motor and the pump. 118630 105089 Steel — 4.75in 3CFC7 
Motor couplers connect motorsto | Lubricants are used on the bearing 1% 102208 Steel 425 п ACFC 
pumps and transfer the power gener- assemblies of 3-piece circulating 189128LF 102214, 102217, 102218 Plastic 3.38 іп ЗСЕОЗ 
ated by a motor to the pump's impeller. Pumps. ТЕРДІ 106189, 1061971Ғ Plastic 2.75іп ЖЕ 
Mfr. Item Model Compatible with Manufacturer Model Number No. 
Model — Compatible with Manufacturer Model Number Includes No. Bell & Gossett Motor Couplers for Circulating Pumps 
Bell & Gossett Bearing Assemblies for Circulating Pumps 118473 105089, 105097, 6045, 6085, 6087, 611T, 6135, В6045, В6115 48026 
1188441Ғ 106189 - 3CEY7 118705 102206, 102210, 102214, 106189, 2" BNFI, 4RD81 
185260LF 105121 Seal Kit | 4RD75 HV BNFI, PR AB, SERIES 100 BNFI 
6018, 601T, 6025, 602T, 6035, 603T, 6045, 118709 105089, 105097, 501203 4ҮМ24 
604T, 6055, 605Т, 6065, 606Т, 6075, 607T, 118723 102218, 102222, 102226, 214" AB, НОЗ АВ, LD3 АВ 4RD27 
6085, 608T, 6095, 6097, 6105, 6107, 6115, 185330 6235, 624T БҮМ78 
6117, 6125, 6127, 6135, 613T, 6145, 614Т, 186410 105121, 6135, 6177, 6235 48077 
1853321 Е 615S, 6157, 6165, 6167, В6015, В601Т, 5YN79 Taco Motor Cartridges for Circulating Pumps 
-  B602S, B602T, B603S, B603T, В6045, B604T, 005-020RP 005-SF2, 006-B4, 006-B4-4, 006-BC4, 006-BC5Y- AAYV8 
В6055, B605T, В6065, B606T, B607S, B607T, қ 10, 006-BC7-IFC, 006-ST4-4, 006-ST5Y-1 
В6085, B608T, В6095, B609T, B610S, В810Т, - № 007-045RP 007-BF5-3, 007-BF5-3IFC, 007-SF5, 007-SF5-IFC 4AYV9 
В6115, B611T, В6125, B612T, B613S, B613T, 007-042RP 007-F5, 007-F5-7IFC 4AYW1 
B614S, B614T, В6155, B615T, B616S, B616T 009-022RP 009-BF5-2IFC, 009-BF5-3, 009-SF5, 009-SF5-IFC 4AYWA 
185333LF 617T, 619T, 6235, 624Т, 625T 5YN80 0010-022RP 0010-BF3-2IFC, 0010-SF3-IFC AAYW7 
186863LF 105089, 105097 4RD78 0012-012RP 0012-BF4-3, 0012-SF4 4AYWS 
189034LF SERIES 100 BNFI 3CEY8 Bell & Gossett Motor Mounts for Circulating Pumps 
489105LF 102206, 102218, 102222, 102226, ARD80 102033, 102034, 102036, 102206, 102207, 102208, 102210, 
рі 2/ АВ, HD3 АВ, LD3 АВ, PR АВ 118223 102213, 102214, 102217, 102230, 102231, 102232, 102233, 48024 
189134LF 106189 Impeller 4RD83 CO 102308, 102309, 102311, 106189, 106190, 106192, 106197 
Gasket, Impeller, 102218, 102219, 102220, 102222, 102223, 
189161LF SERIES 100 BNFI Tube of oi) | 48079 118228 102224, 102226. 102297, 102228 4RD25 
102210, 102213LF, 102214, 
189165LF A i — 4RD82 Mtr. Item 
111061, 2° BNFI, HV BNFI Model Container Capacity No. 
189166LF 102210, HV BNFI Impeller 3CEY9 Bell & Gossett Lubricants for Circulating Pumps 
Mfr. Gasket Item 
Model Compatible with Manufacturer Model Number Material No. 
Bell & Gossett Seals & Gaskets for Circulating Pumps 
EM 102218, 102222, 102224LF, 102226, IEEE 118153 1.5 02 AYM22 
102228LF, 105089, 105097, 2%" AB 
118373 102210, HV BNFI Nitrile Rubber 3CFA7 
102206, 102210, 102214, 102218, 
102222, 102224LF, 102226, 1022281 F, - 
118681LF 405089, 105097, 106189, 106197LF, Nitrile Rubber 3CFFS 118154 2.5 oz 4YN23 
2/ AB, 2" BNFI, HV BNFI, PR AB 
186499LF 105121 Nitrile Rubber 3СҒҒ4 
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PUMPS 
Condensate Removal Pumps 


INTAKE CONNECTION STYLE 

The connection style of the intake port where the condensate enters the pump. 
Ореп---На an open port into the tank where tubing can be inserted, but no 
additional seal or gripping mechanism holds the tubing. 

Barbed—'s a port with raised ridges, or barbs, that grips the tubing and holds 
it in place. 

Screened Submersible—For in-pan pumps that are submersed in a pan 
that collects condensate through a screened area in the bottom of the pump. 
The screen prevents debris from entering the pump. 


Intake & Discharge Definitions for Condensate Removable Pumps 


DISCHARGE CONNECTION STYLE 

The connection style of the discharge port where the fluid exits the pump. 
Barbed—A port with raised ridges, or barbs, that grips the tubing and holds 
it in place. 

MNPT—US standard for Male National Pipe Taper threads that identifies the 
connection as a tapered external thread that forms a seal when tightened. 


FNPT—US standard for Female National Pipe Taper threads that identifies the 
connection as a tapered internal thread that forms a seal when tightened. 


Condensate Removal Pumps 


Pumps evacuate liquid formed by condensation 
from the heating or cooling system when gravity 
drainage is not possible. Furnaces, air conditioners, 
and boilers are often installed in a location lower 
than the drainage system, such as a basement. 
The pump performance is based on the amount of 
liquid, in gallons per minute (gpm), that the pump 
can lift in vertical feet from the liquid sitting in the 
tank (feet of head). 


Standard pumps have a built-in tank to collect 
the condensate. The pump's tank capacity varies 


LittleGIANT ¢HARTELL 


not have a built-in tank. These pumps are partially 
submersible and have a mechanical float switch 
that starts and stops the pump depending on the 
condensate level in the pan. 


Mini-split pumps are designed to collect conden- 
sate generated by wall-mounted air conditioners. 
These compact pumps have a small reservoir and 
tubing that fit inside the air conditioner housing. 

A mechanical float switch triggers the pump to 
activate and empty the reservoir outside of the 
building. 


Standard 
2P350 


Plenum Rated 
48PX18 


in the amount of condensate (gallons) the tank Check valves automatically close so that the flow - 
can hold. of condensate can only go one way, preventing —“ vam 
Plenum-rated pumps meet building codes that backflow into the pump's tank. They mount to the 
require all cables installed іп an air-filled space, or discharge outlet of a condensate removal pump In-Pan Min-Split 
plenum, to have fire and smoke inhibiting quali- and connect to a drainage tube. 20701 TBIYX6 
ties. Plenum-rated cable has an outer jacket that In-line & In-pan switches protect condensate 
prevents the spread of flame and limits the release systems from overflow by shutting down the 
of harmful smoke. They are required in buildings equipment when a blockage is detected. They 
such as hospitals, offices, and schools that use are installed in-line at the drain pan outlet. These 
the ceiling cavity to supply, return, and exhaust air ^ switches can be used in combination with a 
from the occupied area. condensate removal pump, or independently. 
In-pan pumps are designed to sit in a drainage 3XY17 has 6-ft. leads and 18 AWG wire. 4МҮ29 A: "us 
pan and pump out collected condensate. They do has 6-ft. leads and 24 AWG wire. Check Valve In-Line Switch 
Maximum Maximum Maximum 4RL38 4NY29 
Flow Rate Flow Rate Flow Rate Maximum 
Nameplate © 10Feet @15Feet © 20 Feet Feet Discharge Overall Overall Overall Mfr. Item 
Horsepower Voltage Amps of Head of Head of Head of Head Intake Connection Connection Height Width Length Brand Model No. 
Standard Condensate Removal Pumps 
1 gal Tank Capacity 
1/50 hp 115V AC 1A 0.4 gpm 0 gpm = 15 ft 1 V6 in Open 5% in Barbed a o 11" Little Giant 554914 2P350 
1/30 hp 115V AC 15A 0.9gpm — 0.5 gpm 0 gpm 21 1 іп Open % in Barbed 6.5" 48 10.2" Little Giant 554550 3EUD7 
1/30 hp 115V AC 15A 1 орт 0.7 орт 0.2 gpm 21 1 іп Open 36 іп Barbed 6.5" 48 10.2" Little Giant 554530 3EUD4 
1/30 hp 115V AC 15A 1 орт 0.7 орт — 0.2 gpm 21 1 іп Open % in Barbed 6.8" LR 10.3' Іше Giant 554542 3EUD6 
1/30 hp 230V AC 0.5A 0.8 gpm — 0.4 gpm = 17 1 Ув іп Open 36 in Barbed T 9 ІП: Little Giant 554445 4RL07 
1/30 hp 230V AC 0.6 A 0.9gpm 0.5 gpm — 19 1% in Open эв іп Barbed 65 4.8"  102' Little Giant 554531 3EUD5 
Ys n 115V AC 15A 0.8gpm 0.4 gpm 0 gpm 20 1% in Open 36 in Barbed T 5 11'  LittleGiant 554425 2P351 
1 gal Tank Capacity 
1/50 hp 115V AC 1A 2.1 gpm X 2.1gpm = 14 1 Ув іп Open Yin Barbed 946 6 12.1' Little Giant 553101 3P731 
1/18 hp 115V AC 25А 3.3 орт 250рт  179gpm 24 1% in Open Win Barbed — 10.4 6" 12.11' Little Giant — 553201 3P732 
1/18 hp 230V AC 12A 3.5gpm  2.9gpm 1.7 gpm 24 1 1% in Open YeinBarbed — 10.4 6 12.11" Little Giant 553211 4RL05 
¥ hp 230V AC 0.8 A 6.9gpm 6.3 gpm — 45 1 Ув in Open 36inBarbed 10.5" 6 12'  LittleGiant 553240 2P096 
Ys hp 230V AC 1A 6.9 gpm 6.3gpm 5.5 gpm 45 1 іп Open % in Barbed 10.85" 6" 12.11" Little Giant 553245 4RL06 
Plenum Rated Condensate Removal Pumps 
Vy gal Tank Capacity 
1/30 hp 115V AC 14A 07gpm 04 (рт = 18 fi 1% in Barbed Yin Barbed 4.75" 5.5" 10" Hartell — KL-1DG-115 48РХ21 
1/30 hp 230V AC 0.55 A 0.7 gpm 0.4 gpm = 18 1% in Barbed % in Barbed — 4.75 5.5" 10" Hartel — KL-1DG-230 48РХ22 
1/30 hp 277V AC 0.53 A 0.7gpm 0.4 gpm = 18 1% in Barbed Yin Barbed 4.75" 5.5" 10" Hartel — KL-1DG-277 48РХ23 
1 gal Tank Capacity 
Yio hp 115/230/ АС 17/354 270рт 1.9 gpm Оорт 20 17 in Open 36 in FNPT 10" 6 9" Hartell A2X-1965 48РХ14 
Vio hp 115V AC 31A 5.4gpm  47gpm  3.8gpm 30 % in Barbed % in Barbed 10.5" 6" 12" Hartell A3X-115 48РХ15 
v2 hp 115V AC 6A 8.9gpm — 8.5gpm — 8.1 gpm 60 34 in Barbed % іп Barbed 10.5" 6 12" Hartell A5X-115 48РХ18 
% hp 208-230V AC 11A 5.4gpm  47gpm 3.8 орт 30 % in Barbed Yin Barbed 10.5" 6 12" Hartell A3X-230 48РХ16 
Ye hp 208-230V AC 3.3A 8.9gpm — 8.5gpm — 8.1 gpm 60 34 in Barbed VeinBarbed — 10.5" 6 12" Hartell A5X-230 48РХ19 
Ys hp 277V AC 1A 5.4gpm 47000  3.8gpm 30 % in Barbed % іп Barbed — 10.5" 6" 12" Hartell A3X-277 48РХ17 
v2 hp 380/460V AC 11A 8.9 орт — 8.5gpm 8.1 орт 60 34 in Barbed % іп Barbed 10.5 6" 12" Hartell A5X-460 48РХ20 
In-Pan Condensate Removal Pumps 
0 gal Tank Capacity 
1/150 hp 115V AC 11A 0 gpm 0 gpm = 10 Screened Submersible Yin MNPT 437 375 7.44 Little Giant 550521 26264 
1/150 hp 230V AC 0.6A 0 gpm = = 10 Screened Submersible 1⁄4 іп Barbed 4.38" 613 3.38" Little Giant 550532 — 61DT03 
1 gal Tank Capacity 
1/12 hp 115V AC 3.5A 42gpm 3.3 орт 1.9 орт 26 Screened Submersible — 17 іп МАРТ 6.5" 6 12.03" Little Giant 551320 26262 
Mini-Split Condensate Removal Pumps 
Tank Capacity 
— 100/230V AC 0.014А — 24gph X 2.1 gph 0 gph 20 YA in Barbed Ў іп Barbed 252" 10.43 6.88" Hartell HAR-8  787YX6 
— 100/230V AC 0.014 A 4.2 gph 3.7 gph 0 gph 20 % in Barbed Va in Barbed 252  10.43' 6.88 Hartell HAR-15 1787ҮХ7 
1/100 gal Tank Capacity 
1/50 hp 110/240V AC 0.18 A 1.5 gph 1.1 gph 1.1 gph 33 34s in Open Уд in Barbed 2.4" 1.8" 4.1'  LittleGiant 553507 787VM0 
Compatible Compatible 
Mfr. Inside Outside Connec. Compatible Body Item Mfr. Compatible Compatible Item 
Model Compatible with Series Diameter (ID) Diameter (OD) Type with Brand Material Brand No. Model with Series with Alarm Type Brand No. 
Check Valves for Condensate Removal Pumps In-line Switches for Condensate 
59 -ABS YA in Vain MNPT Little Giant Nylon Little Giant. 4RL37 599125 CS-4 Audio, Visual — Little Giant 4МҮ29 
599064 VCL-45ULS 36 in 36 in Compression Little Giant Brass Little Giant 48138 — In-Pan Switches for Condensate 
599069 VCC, VCL 14/24, VCMA Vain ¥ in MNPT Little Giant Nylon іе Giant. 48139 599930 ACS-3 Audio, Visual Ше Giant 3XY17 
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PUMPS 
Condensate Return & Boiler Feed Systems 


Condensate Return Systems 


= Max. liquid temp.: 200°F 
= Motor enclosure: Open drip-proof (ODP) 
Condensate return systems collect condensation 
generated in a large boiler loop system and pump 
the condensation back to the boiler. They are used 
when gravity-fed return is not an option. These 
systems have a built-in collection tank fitted with a 
mechanical float switch. The switch triggers when 
Equivalence Maximum 


of Direct Flow Rate 
Radiation © 30 Feet 
Horsepower Phase Voltage Rating of Head 
Duplex _ 
Ув hp Single 115/230 12,000 33 gpm 
ўв hp Single 115/230 12,000 33 gpm 
34 hp Single 115/230 15,000 — 
34 hp Three —208-230/460 15,000 — 
34 hp Three 230 22.000 — 
172 hp Three 208-230/460 45,000 — 
Simplex _ 
Ув hp Single 115/230 8,000 33 gpm 
V5 hp Single 115/230 12,000 33 gpm 
Vs hp Single 115/230 12,000 33 gpm 


Boiler Feed Systems 


= Single phase 
Pumps store and monitor the amount of condensate 


returning to the boiler to ensure it does not exceed the 
boiler's capacity. They mount directly to the boiler in either 
a vertical or horizontal orientation to accommodate various 
spacing requirements. Welded steel tank, single phase. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Hoffman 


condensation levels rise, which activates the pump 
to pump the condensate back to the boiler. Duplex 
systems have two pumps. Pumping alternates 
between the two pumps to reduce wear on both 

of them. They are used for systems with higher 
condensate return demand. 


Simplex systems have one circulating pump. 


A R Simplex 
Maximum Maximum : 4RD31 
Flow Rate Flow Rate Maximum 
@50Feet @70Feet Feet Tank Intake Discharge Mfr. Item 
of Head ofHead ofHead Сар. Connection Connection Tank Material Series Model No. 
12 gpm = 52 ft 14gal = 2inNPT  %4in NPT Cast Iron WCD12-20B-MA 1060032 4RD33 
12 gpm — 52ft 14044 2inNPT іп МРТ Welded Steel — WCSD12-20B-MA 160013 48030 
— — 75ft 14gal  2inNPT 17У іп NPT Cast Iron SCC1 160018 — 5DPZ1 
-- -- 75 ft 14gal  2inNPT 17 іп NPT Cast Iron SCC2A 160033 5рР22 
— — 75ft 20304 2іп МРТ  15in NPT Cast Iron SCC3B 160034 5рР23 
— 35 gpm 75ft — 36gal 3inNPT 17 МРТ Cast Iron SCC4A 160035 5рР24 
12 gpm — 52 ft 9gal  2inNPT — $4in NPT Cast Iron WC8-20B 160030 — 4RD31 
12 gpm — 52 ft 14gal  2inNPT _ 34inNPT Cast Iron WC12-20B 160031 48032 
12 gpm — 52# 1404 2іп МРТ іп МРТ Welded Steel WCS12-20B 160012 48029 


Simplex systems have one circulating pump. 
Duplex systems have two pumps. Pumping 
alternates between the two pumps to reduce wear 
on both of them. They are used for systems with 
higher condensate return demand. 


Equivalence Maximum Maximum Maximum 
of Direct Flow Rate Flow Rate Flow Rate 
Radiation @30Feet © 40Feet @50Feet Maximum Tank Intake Discharge Tank Mfr. Item 
Horsepower ^ Voltage Rating of Head of Head ofHead FeetofHead Сар. Connection ^ Connection — Orientation Series Model No. 
Simplex 
Vs hp 115/230 7,000 33 gpm 30 gpm 12 gpm 46 ft 50 gal 2 in NPT 34 in NPT Vertical 50VBFS-B 161011 48034 
Duplex И 
Ув һр 115/208-230 15,000 33 gpm 30 орт 12 gpm 46 ft 50 gal 2 V in NPT 34 in NPT Horizontal 50НВҒП-1520 161052 — 5DPY9 
Ys hp 115/208-230 15,000 33 gpm 30 gpm 12 gpm 46 ft 110 gal 3 in NPT 17 іп NPT Horizontal — 100HBFD-1520 161054 5рР20 


Replacement Pump for Condensate Return 


& Boiler Feed System 


These pumps replace a worn or damaged pump in 
either one-pump (simplex) or two-pump (duplex) 


condensate return systems or boiler feed units. Pumps brand, series, and manufacturer model number of the 


transfer condensate in a collection tank back to the 


Фо жаа 


boiler and are typically mounted vertically at the base 
of the tank. Replacement pumps should match the 


condensate return system or the boiler feed unit. 


Mfr. Item 
Model z Compatible with Manufacturer Model Number Nameplate Voltage No. 
609PF 160010, 160011, 160012, 160013, 160030: 160031, 160032, 160036 115V AC; 230V AC 4RD67 
Hoffman <P 
. КЕ \ NN WATIS 
Return & Boiler Feed Systems i Th | 
Replacement gaskets and seals should match the 6JHF9 ermal 
brand, series, and manufacturer model number of ` P Expansion Tanks 
the condensate return system or the boiler feed unit. J and Accessori es 
Float switch is a mechanical device installed inside ie A 
a condensate or boiler feed collection tank. It floats = Connection size/type: %", MIP vs 
upon the rising condensate as the container fills. Once Steel tank. For use in residential Expansion Tank Vent Valve 
the float reaches a preset level, it triggers the switch to water heater tank installation. 419X92 4A821 
start the pump and evacuate the tank. L W Dia Mfr. Пет 
Gaskets and Seal Kits keep the pump motor and assem- ш Tm Feu (m. (m. (im. — Indudes — Model — No. 
bly dry by preventing water from exiting the pump body. 2 gal Capacity, 304 Stainless Steel Factory 
These items wear over time and need to be replaced 6HKZ3 System Connection, 6 yr Warranty, 8in  8in 8in pre-charged 60022 419X92 
Butyl Rubber Diaphragm at 40 PSI 
Mfr. Item 304 Stainless Steel System Factory 
Model Compatible with Manufacturer Model Number No. Connection, 4.5 gal Capacity, буг 11іп 11in 11іп  pre-charged 60023 419X93 
Float Switch Warranty, Butyl Rubber Diaphragm at 40 PSI 
DA0393 WC12-20B, WC8-20B, WCS12-20B 6JHF9 Material of Mir. Item 
Gasket i ane Item Inlet Construc. Brand Model No. 
060060 160012, 160013, 160018, 160030, 160031, 160032, 160033, 160034, внку | Tank Accessories 
160035, 161001, 161052, 161054, 609PF Automatic Dual Air Vent Valve — 7° МАРТ Brass Watts 1 DUO-VENT МРТ ЗЕЈЕТ 
060092 609PF 6HKZ7 ; 1inNPT — Castlron — Watts 1 AS-M1T 3EJG5 
Seal Kit Enhanced Air Separator ТУ іп NPT Cast Iron Watts — 11/4AS-Mi T — 3EJG6 
180013 160030, 160032, 609PF 6HKZ3 | Ye МИРТ Brass Watts FV-4-1/8 4A820 
180014 616, 617, 625, 626, 650 6НК78 | Automatic Vent Valve W'MNPT Вгаѕѕ Watts  FV-41/4 4821 
2662 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Air-Operated Double Diaphragm Pumps 


Diaphragm Pumps—Housing Materials 


Aluminum—Lightweight and can transfer Groundable Acetal—For use in solvent transfer. — Polypropylene—Resists many caustics and a wide 


paints, petroleum products, and oils. Metallic fibers in the resin renders the material variety of nonaggressive water-based liquids. 

Cast-Iron—For heavy-duty industrial appli- conductive to eliminate static charge buildup. PVDF (Polyvinylidene Fluoride)—Low thermal conduc- 

cations and abrasive products. Kynar—High-performance fluoropolymer tivity and highly resistant to acids, bases, and solvents. 
resin has good chemical resistance at higher Stainless Steel—High corrosion and chemical resis- 
temperatures. tance and ideal for use with acids, caustics, and solvents. 


Dayton Nonmetallic Air-Operated Double Diaphragm Pumps 


» Self-priming to 15 ft. wet, 10 ft. dry Portable, intrinsically safe models resist overheating and are suitable for acids, 
» Run-dry capability | caustics, and solvents, to high-viscosity shear sensitive liquids including paints, 
inks, and adhesives. 


FLUID END | AIR END 


Max. PUMP | REPAIR KIT | REPAIR KIT 
Inlet/ Connection Air Inlet Flow Max. Diaphragm Ва!  CheckSeat Мах. Dia. Manifold Item Item Item 
Outlet Size — Style Size  (gpm)* Temp Material Material Material Solids Connection Мо. No. No. 
Acetal Housing 
y PT Yin FNPT 3.25 180 °F PTFE PTFE Acetal ^ Clear-Liquid — Single 6PY38 6PY61 6PY77 
Kynar Housin 
yr У іп МРТ 3.25 212 °F PTFE PTFE — Kynar(R) _Clear-Liquid ^ Single 3HJV7 6PY61 6PY77 
үйі МРТ И іп FNP 15 212%Ғ PTFE PTFE Kynar(R Yao" Single 3HJV8 6PY62 6PY78 
1' МРТ %inFNPT 35 212°Е РТЕЕ PTFE — Купай 8j He" Single 3HJV9 6PY64 22A610 
NPT  %inFNPT 49 212 °Е Santoprene(R) EPDM Купаг(Н) He Single 3HJW2 6PY60 22A610 
Polypropylene Housing 
ж МРТ  "AinFNPT 3.25 180 °F PTFE PTFE Polypropylene Clear-Liquid — Single 6PY37 6PY61 6PY77 
ж МРТ Yin FNPT 15 1809 PTFE PTFE Polypropylene — Vs» Single 6PY39 6PY62 6PY78 
а МРТ %inFNPT 15180 °Е Santoprene(R) PTFE Polypropylene Vo Single 6PY34 6PY58 6PY78 
9 МРТ YinFNPT 21  180'^F PTFE PTFE Polypropylene — Vie Single 6PY40 6PY63 22A610 
NPT И іп FNPT 28 180 °Е Santoprene(R) EPDM Polypropylene Ye" Single 6PY35 6РҮ59 224610 
1' МРТ %inFNPT 35 180°Е РТЕЕ PTFE Polypropylene %6" Single 6PY41 6PY64 22A610 
NPT ЗіпҒМРТ 49 180 °F Santoprene(R) EPDM Polypropylene He Single 6PY36 6PY60 22A610 
"m Flange іп ЕМРТ 115 180 °F ШЕШЕНІ EPDM Polypropylene 9%” Single | 3HJW5 | 22A613 6РҮ80 
Flange іп ҒМРТ 120 180 °F PTFE PTFE Polypropylene Sz Single 3HJW3 | 22A612 6PY80 
2" Flange %inFNPT 160 180 °F Santoprene(R) EPDM Polypropylene Je" Single 3HJW6 | 22A616 6PY80 


* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. T Single = 1 inlet and outlet. 


ARO Nonmetallic Air-Operated Double Diaphragm Pumps 


= Self-priming to 15 ft. wet, 10 ft. dry — Easy-to-transport pumps are air operated to reduce exhaust and spark hazards. Suitable 


в Run-dry capability for pumping thick, solids-laden liquids and slurries in applications such as mining and 
dewatering. 
FLUID 
END  |AIR END 
REPAIR | REPAIR 
Inlet/ Max. Max. PUMP KIT KIT 
Outlet Connection AirInlet Flow Max. Diaphragm Ball Check Seat Dia. Manifold Mfr. Item Item Item 
Size — Style Size (орт)* Temp Material Material Material Solids Connectiont Model No. No. No. 
Acetal Housing 
NPT “in FNPT 10.6 180 °F Hytrel Hytrel Acetal Yin  Multiport — PDO3P-AES-DCC |2CAUS | 33RM97 | 5XB26 
%in NP vain FNPT 10.6 180 °F Hytrel Hytrel Acetal Vis in Single PDO3P-ADS-DCC |2CAUA | 33RM97 | 5XB26 
NPT “in FNPT 10.6 180 °Е PTFE PTFE Acetal Yiein  Multiport — PDO3P-AES-DTT |2CAU3 | 5XB20 | 5XB26 
NP ain FNPT 10.6 180 °Е PTFE PTFE Acetal Vein Single PDO3P-ADS-DTT |2CAU2 | 5XB20 | 5XB26 
Win NPT  4inFNPT 14 1809Ғ PTFE PTFE Acetal Y» in  Multiport X PDO5P-AES-DIT-B |5XA68 | 5XB24 | 5XB26 
а NP YinFNPT 14 180°F Santoprene бапігоргепе Acetal %2in  Multiport PDO5P-AES-DAA-B | 5XA69 | 5XB23 | 5XB26 
Aluminum Housing 
1 in NP / іп FNPT 80 180 °F Nitrile Nitrile Aluminum іп Single 66M150-122-C | ЗЕРХӘ | 3FPZ5 — 
NPT ФіпҒАРТ 80 225 °Е Santoprene  Santroprene Aluminum іп Single 66M150-1EB-C | 3FPY1 — 21V35 
2in NP Yin FNPT 156 180 °F Nitrile Nitrile Aluminum іп Single 66M250-122-C | ЗЕРҮ2 | 3FPZ2 | 4CWJ3 
NP 34 іп ЕМРТ 156 225 °Е Santoprene  Santroprene Aluminum іп Single 66M250-1EB-C |3FPY6 | 3FPZ1 | 4CWJ3 
зїп NP’ Yin FNPT 217 180 °F Nitrile Nitrile Aluminum — 1in Single 66M300-122-C | 3FPY4 | 3FPY8 | 4CWJ3 
NP 34 іп FNPT 217 225°F Santoprene  Santroprene Aluminum — 1in Single 66M300-1EB-C |3FPY5 | 3FPZ1 | 4CWJ3 
Kynar Housing 
NP У in FNPT 10.6 200 °F PTFE PTFE Kynar Yin  Multiport PD03P-ALS-K 2CAU7 | 5XB20 | 5XB26 
% in NP Ya in ЕМРТ 10.6 200*F PTFE PTFE Kynar Vein Single PD03P-AKS-K 2CAUG | 5XB20 | 5XB26 
NP vain FNPT 10.6 200?F Santoprene бапігоргепе Kynar Vein Мшіроі ^ PDO3P-ALS-KAA |2CAU9 | 5XB21 | 5XB26 
Yo in NP Үд іп FNPT 14  200*F PTFE PTFE Kynar Yin  Multiport PDO5P-ALS-KTT-B | 5XA64 | 5XB24 | 5XB26 
Polypropylene Housing 
NP Үд іп МРТ 5.3 225*F PTFE PTFE Acetal Vie in Single PDO1E-HDS-DTT-A 19RU84 — = 
vain NP Yin FNPT 5.3 225 °F PTFE PTFE Kynar Vie in Single PDO1P-HKS-KTT-A 198085 = = 
NP У іп FNPT 5.3 225 °F PTFE PTFE Polypropylene “ein Single PDO1P-HPS-PTT-A 198081 == = 
NPT/BSP “in ЕМРТ 5.3 225 °Е бап oprene Santroprene Polypropylene /віп Single PD01P-HPS-PAA-A 19RU82 — — 
NP in FNPT 10.6 150 °F PTFE PTFE Polypropylene Vein ^ Single PDO3P-APS-PTT |5XA66 | 5XB20 | 5XB26 
% in NP ViinFNPT 10.6 150?F Santoprene —Santroprene Polypropylene “ein ^ Multiport — PDO3P-ARS-PAA |2CAU1 | 5XB21 | 5XB26 
NPT И іп ЕМРТ 10.6 150°F Santoprene бапігоргепе Polypropylene “cin Single PDO3P-APS-PAA |5XA65 | 5XB21 | 5XB26 
NP JAinFNPT 13 150 °F PTFE PTFE Polypropylene 32 іп — Multiport 66605J-344 2CAP5 | 4RM99 | 4RN03 
МРТ  4inFNPT 13  150"F PTFE PTFE Polypropylene $5» in ^ Single 666053-344 2CAP6 | 4RM99 | 48М03 
NP YinFNPT 13 150°F Santoprene  Santroprene Polypropylene %2in — Multiport 66605J-3EB 50669 | 4RN02 | 4RN03 
NPT уіп ЕМРТ 13  150?F Santoprene  Santroprene Polypropylene %2 in Single 666053-3EB 50663 | 4RNO2 | 4RN03 
vin NP Үд іп FNPT 13 1509: Urethane Polyurethane Polypropylene ріп  Multiport 66605J-388 50668 | 4RNO1 | 4RN03 
NPT —4inFNPT 13  150?F  Urethane rethane Polypropylene %52 in Single 666053-388 2CAP4 | 4RN01 | 48М№03 
NP Yin ЕМРТ 14  150*F Nitrile Nitrile Polypropylene 32 іп — Multiport PDO5P-ARS-PGG-B | 5XA63 | 6WU23 | 5XB26 
МРТ И іп ЕМРТ_ 14 150°F Polyurethane Polyurethane Polypropylene $5» in — Multiport PDO5P-ARS-PUU-B | 5XA57 | 5XB22 | 5XB26 
NP JAinFNPT 14 150 °F PTFE PTFE Polypropylene 342in ^ Multiport PDO5P-ARS-PTT-B | 5XA59 | 5XB24 | 5XB26 
NPT —4inFNPT 14  150?F Santoprene бапігоргепе Polypropylene 35 in — Multiport XPDOSP-ARS-PAA-B | 5XA58 | 5ХВ23 | 5XB26 
34 in NP Main FNPT 15  150*F PTFE PTFE Polypropylene іп Single PDO7P-APS-PTT |2UV60 | 5XB24 | 5XB26 
МРТ “inFNPT 15  150^F Santoprene  Santroprene Polypropylene іп Single PDO7P-APS-PAA 20/50 | 5XB23 | 5XB26 
iin Flange 4inFNPT 47  150*F PTFE PTFE Polypropylene 14 in Flanged 6661A3-344-C 2Р774 | 4RNO4 | 4RM92 
Flange 4inFNPT 47 150 °Е Santoprene PTFE Polypropylene 14 in Flanged 6661A3-34B-C 50667 | 33RM98 | 4RM92 
1%in Flange іп ЕМРТ 100 150°F Neoprene Neoprene Polypropylene 4 in Flanged 6661U3-311-C 50675 | 26JX73 | 4RM92 
Flange YinFNPT 100 150 °F PTFE PTFE Polypropylene 4 in Flanged 6661U3-344-C | 5U674 | 4RNO7 | 4RM92 
NP У іп FNPT 47 150 °Е itrile itrile Polypropylene 14 in Single 6661AJ-322-C 46Ү44 | 4GY43 | 4RM92 
lin NP YainFNPT 47 150 °F PTFE PTFE Polypropylene ¥% in Single 6661АЈ-344-С 46Ү45 | 4RNO4 | 4RM92 
NP YAinFNPT 47 150 °Е Santoprene бапігоргепе Polypropylene іп Single 6661AJ-3EB-C |4GY48 | 4RN05 | 4RM92 
о Flange іп ЕМРТ 139 150 °Е Neoprene Neoprene Polypropylene 44 in Flanged 6662B3-311-C 50680 | 26JX73 | 4RM92 
Flange ‘Zin FNPT 139 150 °F PTFE PTFE Polypropylene 14 іп Flanged 6662B3-344-C 50679 | 4RN07 | 4RM92 


* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. t Single = 1 inlet and outlet; Multiport = 3 inlets and 2 outlets, use only 1. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


шш 


3HJV9 


PUMPS Scan. Order. Done. [= 
Air-Operated Double Diaphragm Pumps Details on page А1. 


For an explanation of diaphragm pump housing materials, see page 2663. 


Sandpiper Nonmetallic Air-Operated SANDPIPER 


Double Diaphragm Pumps кеш 


= Self-priming to 15 ft. wet, 20 ft. dry 

= Run-dry capability 

Ideal for pumping solvents, slurries, and high-viscosity liquids such as paints and inks. 
Feature all-bolted construction and abrasion- and corrosion-resistant materials. 
Free-standing support base is useful in portable applications. 


FLUID END) AIR END 
REPAIR | REPAIR 


Inlet/ Max. Max. PUMP KIT KIT 
Outlet Connection AirInlet Flow Мах. Diaphragm Ball Check Seat Dia. Manifold Mfr. Item Item Item 
Size — Style Size — (gpm)* Temp Material Material Material — Solids Connectiont Model No. No. No. 
Acetal Housing 
Yo in NP Yin FNPT 14 орт 220 °F PTFE-Santoprene Backup PTFE = Yin Single — SO5B2G2TXNS000.29AU51 391602 = 
NP Va in FNPT 14 арт 275 °F Santoprene Santoprene == Yin Single 505В261ТХМ5000.29А050 | 39L599 = 
Polypropylene Housing 
NP Y4 іп FNPT 14 орт 190 °F Buna Buna PTFE Жіп  Multiport SO5B2PBTPNIOOO. 12W415 | 391601 391605 
У in NP Yin FNPT 14 gpm 220 °F PTFE - Santoprene Backup PTFE PTFE Жіп  Multiport 505В2Р2ТРМІ000. 12W416 | 39L602 391605 
NPT “in FNPT 14 gpm 220 °F Santoprene Santoprene PTFE Win  Multiport S05B2P1TPNIOO0. 12W414 | 39L599 391605 
34 in NP Ул in FNPT 23 gpm 180?F PTFE-Santoprene Backup PTFE Polypropylene 3/20in — Single 507В1Р2РРМ000.121/418 | 391604 391605 
Е NPT уіп FNPT 23 орт 180 °F Santoprene Santoprene Polypropylene 3/20 in біп е 507ВІРІРРМ5000.12/М/417 | 391603 | 39L605 
1 in Flange іп FNPT 100 орт 180 °F PTFE - Santoprene Backup PTFE Polypropylene iin Single S15B3P2PPUS000.|15U532 | 39L618 | 39L621 
$^ Р Flange 34 in FNPT 100 орт 180 °F Santoprene Santoprene Polypropylene % in Single | S15B3P1PPUSOO00.15U531 | 39L617 | 39L621 
к > NP Yin FNPT 53 gpm 180 °F Buna Buna Polypropylene Ysin Миро: STFB3PBPPNIOO0. 12W420 = 39L609 
| din NPT “in FNPT 53gpm 180 °Е PTFE-Santoprene Backup PTFE Polypropylene ‘in  Multiport STFB3P2PPNIOO0.12W421 | 391608 | 391609 
% NP 15 in FNPT 53 орт 180 °F Santoprene San opene Polypropylene “in Multiport SiFB3PiPPNIO00./12W419 | 39L606 | 391609 
s 2in Flange іп FNPT 150 gpm 180 °F PTFE - Santoprene Backup TFE Polypropylene Міп Single 520ВЗР2РРЦ5000.150534 | 39L620 | 391621 
кенін Flange Эіп FNPT 150 gpm 180 °F Santoprene Santoprene Polypropylene % in Single 520ВЗРІРРІ/5000. 150533 | 391619 391621 
lousing 
Yin NP "У in FNPT 14 орт 220 °F PTFE - Santoprene Backup PTFE = Әйіп Multiport_ SO5B2K2TPNS000.|29AU49 | 391602 | 39L605 
9» ^ NPT “in FNPT 14 gpm 220 °F Santoprene Santoprene = Жіп  Multiport_ 505В2КТТРМ5000.29А048 | 39L599 391605 
4 ЖЕСТ МР Yin FNPT 23 gpm 220 °F PTFE - Santoprene Backup PTFE PVDF Yin Single S07B1K2KPNS000./29AU53 | 39L604 391605 
Ры Жаза а NPT in FNPT 23 gpm 250 °F Santoprene Santoprene PVDF Yi in Single SO7BTK1KPNS000.|29AU52 | 39L603 | 39L605 
1 iin Flange “іп FNPT 23 орт 220 °F PTFE - Santoprene Backup PTFE PVDF 3/20 in біп е S10B1K2KPAS000.\29AU55 | 391604 391605 
Flange _ 1⁄4 іп FNPT 23 орт 250 °F Santoprene Santoprene PVDF 3/20 in Single | S10B1K1KPASO00.29AU54 | 391603 391605 
29AU55 * Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. t Single = 1 inlet and outlet; Multiport = 2 inlets and 2 outlets, use only 1. 


Versa-Matic Air-Operated Double Diaphragm Pumps yt — 


Standard-duty band clamp construction eases maintenance. Interchangeable with Wilden Original VERSA-MATIC" 
Series pumps. Self-priming and feature the Elima-Matic Air Valve System for no stalling, lube-free 
performance. 


FLUID END | AIR END 


Inlet/ Max. PUMP (REPAIR КІТ REPAIR KIT 
Outlet Connection AirInlet Мах. Flow Max. Diaphragm Ball Check Seat Dia. Manifold Mfr. Item Item Item 
Size — Style Size (gpm)* — Temp Material — Material Material Solids Connectiont Model No. No. No. 
Aluminum Housing 
NPT  veinFNPT 12gpm 180 °F Buna N Buna М Buna-N Ye in Single ESAP2R229C 20LR16 30YF23 22A481 
Жіп МР Ув іп ЕМРТ 120рт 220 °F PTFE PTFE = Vis in Single ЕБАР5Т559С 201818 30YF25 22A481 
NP Зв іп ЕМРТ 120рт  300?F Santoprene Santoprene Santoprene ‘sin Single ESAP6X669C 201817 | 30YF24 | 22A481 
NP Yin ЕМРТ 49gpm 180 °Е Випа № Випа № Buna-N Yin Single _ ETAA2R229C-ATEX | 201825 30YF29 30YF44 
m 1in NP Yin FNPT 49gpm 220 °F PTFE PTFI — Yin Single E1AA5T559C-ATEX | 201827 30YF31 30YF44 
PT  S$$inFNPT 49gpm 300 °Е Santoprene Santoprene Santoprene — йїп Single ЕТАА6Х669С-АТЕХ| 20LR26 | 30YF30 | 30YF44 
NP Yin МРТ 70gpm 180 °F Buna N Buna М Buna-N Jie in Single E4AA2R220-ATEX | 46663 33TC29 22A483 
1%in МРТ ФіпРІРТ 70 gpm 2209Ғ PTFE PTFE Aluminum ^ ein Single ЕААА5Т5А0-АТЕХ | 4GG64 331030 | 224483 
МР YinFNPT 70gpm 300 °Е бапіоргепе Santoprene Santoprene Ms in Single E4AA6X660-ATEX | 4GGG5 33TC28 22M83 
PT іп ЕМРТ 155gpm 180°F  BunaN Buna М Buna-N TA in Single — E2AA2R220C-ATEX| 4GGF2 33TC39 | 22M84 
2in NP Yin ЕМЕТ 155gpm 220 °Е PTFE PTF Aluminum TJA in Single —— E2AASTSAOC-ATEX | 4GGF3 33TC31 22M84 
NPT ФіпҒМРТ 155gpm 300 °Е Ѕапїоргепе Santoprene Santoprene — Viin Single E2AA6X660C-ATEX | 4664 33TC38 | 22A484 
NPT ‘Zin FNPT 230gpm 180 °F Buna N Buna N Buna-N 36 in Single —— ESAA2R220C-ATEX| 4GGF7 33TC33 22M85 
3in PT Win FNPT 230gpm 220 °F PTFE PTFE Aluminum ¥% in Single  E3AA5T5A0C-ATEX | 4GGF8 33TC34 | 224485 
МР YeinFNPT 230 орт  300?F Santoprene Santoprene Santoprene — 36in Single _ ESAA6X660C-ATEX | 4GGF9 33TC32 | 22A485 
Polypropylene Housing 
МРТ  96inFNPT 10gpm _ 175 °F PTFE PTF = lin  Multiport ESPP5T559D 20LR24 30ҮҒ28 224481 
Yo in PT %inFNPT 11 орт 175°F  BunaN Buna N Buna-N Yin  Multiport E5PP2R259D 20LR22 | 30YF26 | 22A610 
NP Зв іп ЕМРТ 11gpm  175?F Santoprene Santoprene Santoprene sin ^ Multiport E5PP6X659D 20LR23 30YF27 22A481 
20LR22 Flange ФіпМРТ 72 дрт 17594  BunaN Nitrile Nitrile Hein Single E4PA2R229 20LR34 | 30YF38 | 22A483 
1%in_ Flange ‘Zin ЕМРТ 72gpm 175 °F PTFE PTFE = Jie in Single E4PASFOT9 20LR36 30YF40 22A483 
Flange % іп ЕМРТ 72gpm  175?F Santoprene Santoprene Santoprene %cin Single E4PA6X669 20LR35 30YF42 22M83 
NP Ув іп FNPT 45gpm  175^F Buna N Buna N Buna-N Yin Single E1PA2R229C 20LR31 30YF35 30YF44 
1in NP 36 іп МРТ 45gpm 175%Ғ PTFE PTFE — Vs in Single ETPABTST9C 20LR33 30YF37 30YF44 
NP Yin ЕМРТ 45gpm  175?F Santoprene Santoprene Santoprene іп Single ETPA6X669C 20LR32 30YF36 30YF44 
Flange іп FNPT 177 орт  175?F Santoprene Santoprene Santoprene Жіп Single E2PA6D669C 20LR38 30YF42 22M84 
2in NP Yin FNPT 177gpm 175 °F Buna N Buna N Buna-N JA in Single E2PA2D229C 20LR37 30YF41 22M84 
NP У іп FNPT 177 gpm 2209Ғ РТҒЕ РТҒЕ — Vain Single E2PA5F5T9C 20LR39 — 22M84 
Stainless Steel Housing 
NP Yin FNPT 12gpm 1809Ғ Buna N Buna N Buna-N Ye in Single ESSP2R229C 20LR19 30YF23 22A481 
Жіп МР Ув іп ЕМРТ 120рт 220 °F РТҒЕ РТҒЕ РТҒЕ Ув in Single ESSP5T559C 20LR21 30ҮҒ25 224481 
МР Зв іп ЕМРТ 120рт  300?F Santoprene Santoprene Santoprene 146 in Single ESSP6X669C 20LR20 | 30YF24 | 22A481 
NP Yin ЕМРТ 49gpm 180 °Е Випа № Випа № Buna-N Yin Single _ ETSA2R229C-ATEX | 20LR28 30YF32 30YF44 
1in NP Yin ЕМРТ 49gpm 220 °F PTFE PTFE = Yin Single E1SA5T559C-ATEX | 201830 30YF34 30YF44 
МРТ  36inFNPT 49gpm 300 °Е Santoprene Santoprene Santoprene Жіп Single — ETSA6X669C-ATEX | 20LR29 | 30YF33 | 30YF44 
1%in NP Yin МРТ 70 gpm 220°Е PTFE PTFE Stainless Steel %e in Single E4SA5T5S0-ATEX | 4GGE9 33TC35 22M83 
NPT ФіпҒМРТ 70gpm 300 °Е Ѕапїоргепе Santoprene Santoprene “ein Single E4SA6X660-ATEX | 4GGF1 33TC28 | 22M83 
2 in NP Y&inFNPT 155gpm 2209Ғ PTFE PTFE Stainless Steel — % in Single _ E2SASTSSOC-ATEX| 4GGF5 33TC36 22M84 
NPT ФіпҒМРТ 155 gpm 300°F бапіоргепе Santoprene Santoprene in Single — E2SA6X660C-ATEX| 4GGF6 33TC38 | 22M84 
зїп NP Yin FNPT 230gpm  220"F PTFE PTFE Stainless Steel % in Single  E8SA5T5SOC-ATEX | 46661 224479 224485 
4GGF5 МРТ У іп ЕМРТ 230gpm  300^F Santoprene Santoprene Santoprene — Фіп Single _ E3SA6X660C-ATEX| 460662 33TC32 | 22A485 
* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. T Single = 1 inlet and outlet; Multiport = 2 inlets and 2 outlets, use only 1. 
2660 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 


PUMPS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Air-Operated Double Diaphragm Pumps 


Dayton Metallic Air-Operated Double Diaphragm Pumps 


Self-priming pumps can run dry and are capable of pumping slurries, solvents, and high-viscosity liquids, such as paints 
and waste oils. Spring-assisted air valve has proprietary seal rings and never requires lubrication. 224592 and 224593 аге 
CSA Certified for operation using natural gas. 


FLUID END | AIR END 
Inlet/ PUMP REPAIR KIT REPAIR KIT 
Outlet Connection AirInlet Мах. Flow Max. Diaphragm Ball CheckSeat Max.Dia. Manifold Item Item Item 
Size Style Size (gpm)* Тетр Material Material Material Solids Connectiont| Мо. No. No. 
316 Stainless Steel Housing 


Vo in NP іп FNPT 12 gpm 180 °F PTFE PTF Stainless Steel 2 in Single 6PY51 6PY72 6PY78 
34 in NP YainFNPT 210рт  212*F PTFE PTFE Stainless Steel — Ac in Single 6PY53 6PY73 6PY79 
NP Yain FNPT 28gpm 212 °Е Santoprene EPDM Stainless Steel “cin Single 6PY47 6PY70 6PY79 
1in NP YeinFNPT 35gpm 212 °Е PTFE PTF Stainless Steel Эвіп Single 6PY55 6PY74 6PY79 
NP ¥YeinFNPT 49gpm 212 °Е Santoprene EPDM Stainless Steel %c in Single 6PY48 6PY71 6PY79 

Aluminum Housing 
NP Yin FNPT 12gpm 18094  BunaN Buna N Aluminum Vo in Single 6PY42 6PY65 6PY78 
Ve іп NP. YinFNPT 120рт  212*F PTFE PTF Aluminum 182 in Single 6PY49 6PY72 6PY78 
NP YinFNPT 120рт  212*F San ортепе EPDM Aluminum Vio in Single 3HJW7 22A611 6PY78 
NPT Уп ЕМРТ 210рт 212 °F PTFE PTFE Stainless Steel i in Single 6PY52 6PY73 6PY79 
NP JAinFNPT 27 gpm 2129Ғ PTFE PTFE Stainless Steel — Ac in Single 34TJ41 6PY73 6PY79 
34 in NPT Yin ЕМРТ 28 орт  180?F  BunaN BunaN Stainless Steel віп Single 6PY43 6PY66 6PY79 
NP Ў іп FNPT 280рт  212*F Santoprene EPDM Stainless Steel ‘cin Single 3HJW8 6PY70 6PY79 
NPT Yin FNPT 320рт  180?^F BunaN  BunaN Aluminum Vc in Single 22A592 6PY66 6PY79 
NP YeinFNPT 35 gpm 212 °F PTFE PTFE Stainless Steel 34e in Single 6PY54 6PY74 6PY79 
МРТ %inFNPT 41 орт 21296 РТЕЕ PTFE Stainless Steel — 94e in Single 34TJ42 6PY74 6PY80 
1in NP YeinFNPT 46 орт 1809: BunaN Buna N Aluminum Jie in — 224593 6PY67 6PY79 
МРТ %inFNPT 49gpm  180?^F  BunaN  BunaN Stainless Steel Эвіп Single 6PY44 6PY67 6PY79 
NP YeinFNPT 49gpm 212 °Е Santoprene EPDM Stainless Steel ліп Single 3HJW9 6PY71 6PY79 
Tin МРТ — %inFNPT 50 орт  180?F  BunaN Buna N Aluminum Jie in Single 22594 6PY67 6PY79 
NP іп FNPT 100gpm 212 °F PTFE PTFE Aluminum 35» in Single 6PY56 — 6PY80 
1% іп NPT ФіпҒМРТ 115 gpm 18004 BunaN  BunaN Buna-N 35 in Single 6PY45 6PY68 6PY80 
NP У іп ЕМРТ 115gpm 212 Е Santoprene EPDM Ѕапїоргепе 35» in Single 3HJX1 22A614 6РҮ80 
МР 34inFNPT 120gpm 212 °F PTFE PTFE Aluminum “Ac in Single 6PY57 6PY76 6PY80 
2in NP JAinFNPT 150gpm 180°F  BunaN Buna N Buna-N 2in Single 341447 34TJ48 6PY80 
NP yin FNPT 160 орт 1809:  BunaN Buna N Buna-N “Ac in Single 6PY46 6PY69 6PY80 
NP 34 іп FNPT 160gpm  212?F Santoprene EPDM Santoprene 5л in Single 3HJX2 22617 6PY80 
3 in NP 94 іп ЕМРТ 2150рт 180°F  BunaN Buna N Buna-N 1) in Single 22A595 22A619 22A618 
NP іп ҒМРТ 215 gpm 212 °Е Santoprene Santoprene Santoprene — 7 in Single 22A596 | 22A620 | 22A618 

Cast-Iron Housing 
1 іп МР іп ЕМРТ 107 арт  212?F Santoprene Santoprene Santoprene 9o in Single 221598 22A614 6PY80 
2in NP 34 іп ЕМРТ 164 gpm 212 °F Santoprene Santoprene Santoprene Js in Single 22A599 22A617 6РҮ80 
Зіп МР % їп ЕМРТ 215gpm  212?F SantopreneSantoprene Santoprene — 7 in Single 22A601 22A620 | 22A618 

Stainless Steel Housing 

Yin NP YinFNPT 14 gpm 212 °F Santoprene Santoprene Stainless Steel Игіп Single 22A597 22A611 6PY78 
1 in Flange YeinFNPT 90gpm  212*F PTFE PTFE PTFE 3 in Single 34TJ43 — 6PY80 
Flange in ЕМРТ 102 gpm 180 °Е Santoprene Santoprene Santoprene 982 in Single 34TJ44 22N614 6РҮ80 
2 in Flange %4inFNPT 150 орт  212?F PTFE PTFE PTFE Ye in Single 34TJ45 6PY76 6PY80 
Flange %inFNPT 160 gpm 180 °Е Santoprene Santoprene Santoprene Vis in Single 34TJ46 22A617 6PY80 


* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. T Single = 1 inlet and outlet. 


ARO Metallic Air-Operated Double Diaphragm Pumps ARO 


Self-priming pumps are capable of Flap Valve—Durable, multipurpose pump features thick-hinged flap Aluminum, 

running dry and can easily handle slur- check valves and thick-wall construction for higher solids handling. Split Manifold—Designed with dual 
ries, solvents, and other high-viscosity inlets to pump and blend antifreeze 
liquids. Constructed of highly fatigue- and and water to a 50/50 mixture. 
abrasion-resistant materials. Air-pressure 
air valve design helps prevent stalling. 


Fuel—identical inlet/outlet manifolds allow variable, interchangeable, 
and reversible installation. Suitable for use with gasoline, aviation fuel, 
diesel fuel, fuel oil, Kerosene, and water. Meet UL Specification 79. 


FLUID END| AIR END 


Inlet/ Max. Max. PUMP REPAIR KIT|REPAIR KIT 
Outlet Connection AirInlet Flow Max. Diaphragm Ball Check Seat Dia. Manifold Mfr. Item Item Item 
Size Style Size (орт)* Temp Material Material Material Solids Connectiont Model No. No. No. 
Aluminum Housin 
NPT 3 Wain FNPT 12 1509: Nitrile Nitrile Polypropylene ўз іп Multiport PDO5R-AAS-PGG-B) 5XA61 6WU23 5XB26 
іп МР Vain FNPT 12  150*F San oprene Santo oprene Polypropylene гіп Multiport PDOSR-AAS-PAA-B| 2CAP9 5XB23 5XB26 
МРТ “inFNPT 12  200°F PTFE PTFE Stainless Steel 9: in — Multiport PDO5R-AAS-STT-B| 5XA62 5XB24 5XB26 
34 in NP YainFNPT 14 150 °Е нуге! Hytrel Polypropylene 952 in Single PDO7R-AAS-PCC | 20/61 6WU23 5XB26 
NPT  4inFNPT 14 150°F РТҒЕ PTFE Polypropylene %52 in Single PDO7R-AAS-PTT | 2UV62 5XB24 5XB26 
NP. Үд іп МРТ 35 150°F Nitrile Acetal Polypropylene Фіп Single 666100-362-C 2P598 4RM94 4RM92 
lin NPT Уі ЕМРТ_ 35 150°F Santoprene Santoprene Polypropylene in Single 666100-3EB-C 2CAV1 4RM95 4RM92 
NP Vain FNPT 35 200 °Е РТРЕ PTFE Stainless Steel ‘Vin Single 666100-244-C 5U664 4RM93 4RM92 
МРТ %inFNPT 90 150°F  Nitrile Acetal Polypropylene їп Single 666150-362-C 2P599 4RM97 
1%in —NP іп ЕМРТ_ 90 150 °F Santoprene Santo oprene Polypropylene Жіп Single 666150-3EB-C 2CAV2 4RM98 
МРТ in FNPT 90  200^F РТРЕ PTFE stainless Steel in Single 666150-244-C 5U671 4RM96 
a in ns _ an aly 172 1809 Nitrile Nitrile Nitrile Yin Single 666250-G22-C ЗЕРВ1 ЗЕРР4 
uminum Housing, Flap Valve 
X; in кы : Ж n БІР, 160 200 °F Santoprene Santoprene Stainless Steel 2іп Multiport PF20A-AAS-SAA-B | 4RN43 33RM99 
uminum Housing, Fuel Pumps 
Yin NP Yain FNPT 12 1809: Viton Viton Aluminum сіп Single 670042 2UV63 2TV40 
Tin NP Win FNPT 29 1809 Viton Acetal Kynar Үзіп Single 650717-C 3P785 — 
1 іп NP YinFNPT 75 180°F Viton Acetal Kynar TA in Single 650718-C 2CAV3 — 
2 іп NP val іп ШШ 75  180?F  Viton Acetal Kynar Ya in Single 650719-C 2CAV4 E 
Aluminum Housing, Split атой. 
ЕЛ n m Ya in FNP 150 °F Nitrile Acetal Polypropylene віп Single 650715-C 5XA67 4RM94 
ast Iron Housin! 
lin NP а Ү іп FNPT 35 200 °F Santoprene Santoprene Stainless Steel іп Single 666102-2EB-C 4RN27 4RM95 
1 іп МР YeinFNPT 90 200 °Е Santoprene Santoprene Stainless Steel — 1 in Single 666152-2EB-C 4RN28 4RM98 
EX п. ть - Yin FNPT 237 200 °F Santoprene Santoprene Stainless Steel Ўв in Single 66630C-8EB-C-G | 3FPR7 3FPP8 
ainless Steel Housing 
win NP. YA in FNP 12 200 °Е PTFE PTFE Stainless Steel 332 in ^ Multiport PDO5R-ASS-STT-B| 5ХА60 5XB24 
NPT Уі ЕМРТ_ 12 200 °F Santoprene Santoprene Stainless Steel Ў in ^ Multiport PDOSR-ASS-SAA-B| 2CAP8 5XB23 
tin NP. Vain ЕМРТ 35  200?F PTFE PTFE Stainless Steel Vin Single 666111-244-C 50665 4RM93 
NPT “in FNPT 35 200 °Е Santoprene Santoprene Stainless Steel Ув in Single 666101-2EB-C 5U666 4RM95 
1 in NP. YeinFNPT 90 20096  PTFE PTFE Stainless Steel — in Single 666161-244-C 5U672 4RM96 
NPT ФіпҒМРТ 90 200 °F Santoprene Santoprene Stainless Steel — 4 in Single 666151-24B-C 5U673 4RM98 
2in NP Yin FNPT 172 20096 РТРЕ PTFE PVDF Vain Single 66625B-444-C ЗЕРВ5 ЗЕРР5 
NPT іп ЕМРТ 172 200 °Е SantopreneSantoprene Santoprene _ йіп Single 666251-EEB-C 3FPR2 3FPP6 
3 in NP Эд іп FNPT 237 200°F PTFE PTFE Stainless Steel % in Single 66630B-244-C 3FPR4 ЗЕРР7 


* Flow rate depends оп air pressure and fluid viscosity. T Single = 1 inlet and outlet; Multiport = 3 inlets and 2 outlets, use only 1. 
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PUMPS Scan. Order. Done. >- |7 
Air-Operated Double Diaphragm Pumps Details on page A1. 


For an explanation of diaphragm pump housing materials, see page 2663. 
S PIPERZ 


ANAREN RUPP PUM RAND 


Sandpiper Metallic Air-Operated Double Diaphragm Pumps 


Pumps are designed for intermittent/on-demand and portable applications handling moderately abrasive fluids and suspended solids. 
FLUID END) AIR END 
REPAIR | REPAIR 
Inlet/ Max. PUMP | KIT KIT 
Outlet Connection AirInlet Max. Flow Max. Diaphragm Ball Check Seat Dia. Manifold Mfr. Item Item Item 
Size Style Size (gpm)* Тетр Material Material Material Solids Connectiont Model No. No. No. 
Aluminum Housing E d А 
МРТ %inFNPT 15 180% Buna N Buna UHMW Polyethylene іп Multiport 505В1АВМ/АМ5000.12//423 | 33TC13 | -- 
vin NP Ya in FNP 15 180 °F Santoprene — Santoprene UHMW Polyethylene іп ^ Multiport SO5B1A1WANSO00. 12W422 — — 
ene NPT in FNPT 15  2207r PTFE- Santoprene prep PTFE Jin Multiport 505В1А2ТАМ5000. 12W424 | 337014. — 
NPT ФіпЕМРТ 45 180 °F Buna N Buna UHMW Polyethylene 1⁄4 in Single — STFBTABWANSOO0. 12W426 — — 
iin МР Ye in FNP 45 180°F ^ Santoprene бапіоргепе UHMW Polyethylene іп Single — STFBTATWANSOO0. 12W425 | 33TC15 — 
NPT %inFNPT 45 220% PTFE Santoprene ртр PTFE ain Single — S1FB1A2TANSOOO. 12W427 | 33Tc16 | — 
МРТ  9XiinFNPT 106 180 °F Buna N Buna UHMW Polyethylene 1⁄4 in Single — ST5BTABWANSOO0.|15U521 | 39L610 | 391613 
1% in —NP 34 in FNP 106 180°F ^ Santoprene бапіоргепе UHMW Polyethylene 1⁄4 in Single 515В1АТМАМ5000./150522 | 391611 391613 
NPT %4inFNPT 106 220 °Е PTFE a PTFE PTFE Yain Single 515В1А2ТАМ000. 15U523 | 391612 | 391613 
МРТ %inFNPT 150 180°Е Buna N Buna Buna-N Міп Single 520В1АВВАМ5000.|150526 | 39L614 391613 
2 in NP 34 in FNP 150 220 °F Santoprene — Santoprene EPDM JA in Single 520В1А1ЕАМ5000. 150527 | 391615 | 391613 
NPT %inFNPT 150 275 °Е PTFE ЖШ РТЕЕ РТЕЕ Yin ^ Single — S20B1A2TANSOOO. 150528 | 391616 391613 
Cast-Iron Housing 
Tin NPT У іп FNPT 45 1809: Santoprene X Santoprene UHMW Polyethylene % in Single — STFBTITWANSOOO0. 29AU56 | 33TC15 — 
NP 34 in FNP 106 180°F ^ Santoprene бапіоргепе UHMW Polyethylene іп Single — S15B1HWANSOO0. |29AU58 | 391611 391613 
10 | x 
ae 1T рт in FNPT 106 220°Е PTFE Bc PTFE = Иіп Single — S15B1I2TANSOO0. 29AUSS | 39L612 | 391613 
iin NPT 1inFNPT 45 220 °Е PTFE ЕЕЕ PTFE - Yin Single — 51ҒВ1І2ТАМ5000. 29AU57 | 33TC16 | — 
m NPT %inFNPT 150 220 °Е PTFE Е ui PTFE - Vain ^ Single 520В112ТАМ5000. 29AU61 | 391616 391613 
МРТ Жіп FNP 150 275 °F Santoprene бапіоргепе EPDM ДШ Single 520В111ЕАМ5000. |29AU60 | 39L615 391613 
Stainless Steel Housing FM 
min NPT WimFNPT 15 220°Е PTFE Sr PTFE PTFE Ysin  Multiport 505В152ТАМ5000. 12W430 | 33714 | — 
МРТ Жіп FNP 15 275 °F Santoprene бапіоргепе UHMW Polyethylene Жіп ^ Multiport 505В151//АМ5000./12М/428 — — 
МРТ %inFNPT 45 180 °F Buna N Buna UHMW Polyethylene 1⁄4 in Single 51ҒВ15ВМАМ5000. 12W432 Е — 
iin NP. Ye in FNP 45 180?F ^ Santoprene бапіоргепе UHMW Polyethylene 1⁄4 in Single 51ҒВ151М/АМ5000. 12W431 | 33TC15 — 
NPT %inFNPT 45 220°Е PTFE- Santoprene pype PTFE Yain Single 51ҒВ152ТАМ5000. 12W433 | 33TC16 | — 
тет NPT ‘%inFNPT 106 22096 PTFE Bac e PTFE PTFE Міп ^ Single 515В152ТАМ5000. 150525 | 391616 391613 
МРТ  *iinFNPT 106 275%:  Santoprene —Santoprene UHMW Polyethylene %4in ^ Single 515В151//АМ5000. 150524 | 391615 391613 
әт Flange %inFNPT 150 220°Е PTFE or Santoprene PTFE Yain Single 5208152ТАМ5000. 15U530 | 391616 | 391613 
Ё Васкир Nn _ 
150527 NP 34 in FNP 150 275 °F Santoprene — Santoprene EPDM JA in Single S20B1S1EANS000. |15U529 | 391615 | 391613 


* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. t Single = 1 inlet and outlet; Multiport = 2 inlets and 2 outlets, use only 1. 


S PIPERS 
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Sandpiper Heavy-Duty Air-Operated Double Diaphragm Pumps 


Heavy-Duty Ball Valve—Have thick-walled construction Heavy-Duty Flap Valve—Feature hinged-flap check valves to handle 
that contains up to 30% more material than similar pumps. abrasive slurries, suspended and unsuspended solids, and line-size solids 
Ideal for highly viscous and small solids-laden fluids. in horizontal and vertical manifold connections. Have bottom discharge 
Bottom discharge porting helps eliminate issues caused by ports. Dry prime up to 24 ft. of water. 

settling solids. Freestanding base helps ease pump rebuild. 


FLUID 
END | AIR END 
REPAIR | REPAIR 
Inlet/ Max. PUMP KIT KIT 
Outlet Connection Air Inlet Max. Flow Max. Diaphragm Ball Check Seat Dia. Manifold Mfr. Item Item Item 
Size — Style Size (gpm)* Temp Material Material Material 501145 Connectiont Model No. No. No. 
Heavy Duty Ball Valve 
Aluminum Housing 
Tin NPT іп ЕМРТ 42 gpm 220 °F PTFE - Neoprene Backup PTFE PTFE Vain Single SB1,SGN5A. [6WY83 | 6XA25 | 6XA16 
T%in NPT ЖіпҒМРТ 105 gpm 220 °F PTFE - Neoprene Backup PTFE PTFE JA in Single HDB1 %,SGN8A. |3CCW5 | 33TC19 | 6XA18 
Tin NPT ФіпҒМРТ 42 gpm 275 °F Santoprene Santoprene — Santoprene in Single SB1,SS5A.  |6WY84 | 6XA26 | 6XA16 
T n a . AinFNPT 105 орт 275*F Santoprene Santoprene — Santoprene 1⁄4 in Single HDB1 7,558А. |3CCW4 | 6XA28 | 6XA18 
ast-Iron Housing 
2in МРТ — *AinFNPT 135 gpm 220 °F PTFE - Neoprene Backup PTFE PTFE Y in Single HDB2,DGNACI. |6WY90 | 6XA29 | 6XA18 
NPT — 34inFNPT 135 gpm 220 °F Santoprene Santoprene — Santoprene Фіп Single HDB2,DS4CIl. |6WY91 | 6XA30 | 6XA18 
Stainless Steel Housing. 
Tin NPT ФіпҒМРТ 42 gpm 220 °F PTFE - Neoprene Backup PTFE PTFE Vain Single SB1,SGN5SS. |6WY85 | 6ХА25 | 6XA16 
1%іп МРТ ЖіпҒМРТ 105 gpm 220 °F PTFE - Neoprene Backup PTFE PTFE JA in Single — HDB1 /4,SGN8SS. |3CCW6 3317019 | 6XA18 
3in Flange X4inFNPT 260 gpm 220 °F PTFE - Neoprene Backup PTFE PTFE 75 in Single HDB3,DGN4SS. |6WY93 | 6XA31 — 
Heavy Duty Flap Valve 
Aluminum Housing 
{in NPT 7 іп FNPT 70 орт 190 °F Випа № Випа Buna-N iin Single HDF1,DB2A. | 4YPL8 | 33TC23 | 6XA16 
2 in NPT ЖіпҒМРТ 140 gpm 190 °F Buna М Buna Buna-N 2in Single HDF2,DB6A. |6WY75 |33TC20 6ХА18 
МРТ — Эіп ЕМРТ 140 gpm 275 °F Santoprene Santoprene — Santoprene — 2in Single HDF2,DP6A. | 6WY76 — 6XA18 
зїп Lange % in FNPT 260 орт 190 °F Buna N Buna Buna-N 3in Single HDF3,DB7. 6WY81 | 6XA22 | 6XA18 
Flange  ?4inFNPT 260 gpm 275 °F Santoprene Santoprene — Santoprene — 3 in Single HDF3,DS7. 6WY80 | 6ХА21 | 6XA18 
Cast-Iron Housing = = 
2 in NPT Ain FNPT 140gpm 190 °F Buna N Buna Buna-N 2in Single HDF2,DB6l. |6WY77 |33TC20| 6XA18 
МРТ — %4in FNPT 140 gpm 275 °F Santoprene Santoprene — Santoprene 2іп Single HDF2,DP6l. | 6WY78 — 6XA18 
зїї Flange іп FNPT 260 gpm 275 °F Santoprene Santoprene — Santoprene — 3 in Single HDF3M,DS2Il. |6WY82 | 6XA23 = 
-- Stainless Steel Housing : 
6WYso 2in NPT Yin FNPT 140 арт 350 °F Viton Viton Viton 2in Single HDF2,DV6S. 6WY79 | 33TC22 | 6XA18 
* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. T Single = 1 inlet and outlet. 
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PUMPS 
1-800-GRAINGER (472-4643) Air-Operated Double Diaphragm Pumps 


Find an explanation of diaphragm pump housing materials on page 2663. 
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ARO Air-Operated Double Diaphragm Pumps—EXP Series 4RN14 


Provide stall-free, ice-free operation. Pumps feature Quick Dump exhaust valves that divert cold exhaust air from ice-prone components 
to help prevent freezing. Unbalanced air valve design helps avoid stalling issues associated with other pumps. Suitable for wastewater 
treatment, recirculating plating solutions, bulk transfer, and chemical formulation applications. Flanges are standard ANSI 150# flanges. 
5-yr. manufacturer's warranty. 


FLUID END| AIR END 


Inlet/ Max. Max. PUMP (REPAIR КЇТ REPAIR KIT 
Outlet Connection AirInlet Мах. Flow Diaphragm Ball Check Seat Dia. Manifold Mfr. Item Item Item 
Size Style Size Temp — (gpm)* Material Material Material Solids Connection Н Model No. No. No. 


Aluminum Housing 
NP. 


Үд іп FNPT 180 °F 52 Nitrile Nitrile Nitrile Yin Multiport 12 “Asin PD10A-AAP-GGG 6CCK8 6DMC9 6DMA6 
Tin NP Ya in FNPT 200 °F 52 PTFE PTFE Aluminum Yin Multiport 1271&in PD10A-AAP-F 6CCK7 6DMDO 6DMA6 
NPT Уп FNPT 200 °F 52 Santoprene Santoprene Santoprene Yin Multiport 12 еіп —PD10A-AAP-AAA | 6CCK6 6DMC8 6DMA6 
1 Жіп МР іп FNPT 180 °F 60 Nitrile Nitrile Nitrile Yin Single 16%in PW10A-AAP-GGG | 6CCK5 6DMC9 6DMA6 
NPT Ут FNPT 180 °F 123 Nitrile Nitrile Nitrile Ys in Multiport 19 %in PD15A-AAP-GGG | 6CCN5 6DMC2 6DMA5 
1%in NP Yin FNPT 200 °F 60 PTF PTFE Aluminum Yin Single 16%in РИ/10А-ААР-Ғ 6CCK3 6DMDO = 
NPT У іт FNPT 200 °F 123 PTFE PTFE Aluminum Ya in Multiport 19 %in ^ PDÍ5A-AAP-FIT | 6CCN4 6DMC3 6DMA5 
1 Жіп NP іп FNPT 200 °F 60 Santoprene Santoprene Santoprene Yin Single 16 зіп PW10A-AAP-AAA | 6CCK2 6DMC8 6DMA6G 
Tin NPT іп FNPT 200 °F 123 Santoprene Santoprene Santoprene Yin Multiport 19 %in ^ PDi5A-AAP-AAA | 6CCN3 6DMC1 6DMA5 
Tin NP Yin FNPT 200 °F 60 Viton Viton Aluminum Yin Single 16 зіп  PW10A-AAP-FVV 6CCK4 6DMD1 6DMA6 
МРТ — %4 in FNPT 180 °F 172 itrile itrile Nitrile Ya in Multiport 26 йіп PD20A-AAP-GGG-B | 6CCP8 4RN13 6DMA7 
2in NP Эд іп FNPT 200 °F 172 PTFE PTFE Stainless Steel — Жіп Multiport 26 %in  PD20A-AAP-STT-B | 6CCN6 4RN14 6DMA7 
NPT M in FNPT 200 °F 172 Santoprene Santoprene Santoprene TA in Multiport 26 іп PD20A-AAP-AAA-B | 6CCP6 4RN12 6DMA7 
NP Эд in FNPT 180 °F 275 Nitrile Nitrile Nitrile 36 in Single 32in X PD30A-AAP-GGG-C | 6CCR8 6DMA8 6DMA7 
3in МРТ — %4 in FNPT 200 °F 275 PTFE PTFE Aluminum 36 in Multipot ^ 32in ^ PD30A-AAP-FTT-C | 6CCP4 33RN28 6DMA7 
NP Y4 in FNPT 200 °F 275 Santoprene Santoprene Santoprene 36 in Single 32in РОЗОА-ААР-ААА-С | 6CCR7 4RN10 6DMA7 
Cast-Iron Housing 
{in NP Ya in FNPT 200 °F 52 Santoprene Santoprene Santoprene Yin Multiport 12 еіп PD10A-ACP-AAA | 6CCL1 6DMC8 6DMA6 
1 іп МР іп FNPT 200 °F 123 Santoprene Santoprene Santoprene Yin Multiport 19%in PDi5A-ACP-AAA | 6CCN8 6DMC1 6DMA5 
2in NP Y in FNPT 200 °F 172 Santoprene Santoprene Santoprene Yin Multiport 26 іп PD20A-ACP-AAA-B | 6CCR1 4RN12 6DMA7 
3in NP 34inFNPT 200 °Е 275 Ѕапїоргепе Ѕапїоргепе Santoprene 36 in Single 32in РОЗОА-АСР-ААА-С | 6CCTO 4RN10 6DMA7 
Polypropylene: Housing 
Уд іп FNPT 150 °F 8.7 Hytrel Nitrile Polypropylene “ein Single 9%віп — PDOS3P-APS-0JC 6CCJ9 6DMD2 5XB26 
X in NP Уд in FNPT 150 °F 8.7 PTFE Viton Polypropylene — 4e in Single 9% віп  PDO3P-APS-OL 6CCKO 6DMD5 5XB26 
NP Уд іп FNPT 150 °F 8.7 Santoprene Neoprene Polypropylene “cin Single 9 віп PDO3P-APS-ONA | 6CCK1 6DMD3 5XB26 
Flange ‘Ain FNPT 150 °F 53 PTFE PTFE Polypropylene іп Flanged 14 %cin PD10P-YPS-P 6CCNO 6DMC7 6DMAG 
tin Flange ‘Ain FNPT 150 °F 53 PTFE PTFE Polypropylene “іп Flanged 16 in PD10P-FPS-P 6CCL8 6DMC7 6DMA6 
Flange 1⁄4 in FNPT 150 °F 53 Santoprene Santoprene Polypropylene іп Flanged 14 %1віп PD10P-YPS-PAA 6CCL9 6DMC6 6DMA6 
Flange ‘in FNPT 150 °F 53 San ортепе Ѕап ортепе Polypropylene “іп Flanged 16 in PD10P-FPS-PAA 6CCL7 6DMC6 6DMA6 
Flange in FNPT 150 °F 123 PTFE ТЕЕ Polypropylene іп Flanged 247віп  PD15P-FPS-PTIT | 6CCP1 6DMC5 6DMA5 
1% in — Flange Yin FNPT 150 °F 123 PTFE PTFE Polypropylene — YA in Flanged 24%віп —PD15P-YPS-P 6CCP3 6DMC5 6DMAS 
Flange ‘in FNPT 150 °F 123 Santoprene Santoprene Polypropylene іп Flanged 24 %cin  PD15P-FPS-PAA | 6CCPO 6DMC4 6DMA5 
Flange іп FNPT 150 °F 123 Sani opene San ортепе Polypropylene “іп Flanged 24%віп РО15Р-ҮРЅ-РАА 6CCP2 6DMC4 6DMAS 
lin NP. Vein FNPT 150 °F 53 PTFE PTFE Polypropylene “іп Single 141%6іп PDTOP-APS-PTT | 6CCL6 6DMC7 6DMA6 
NP M in FNPT 150 °F 53 Santoprene San oprene Polypropylene Жіп Single 141%в6іп PD10P-APS-PAA 6CCL5 6DMC6 6DMA6 
о Flange  34inFNPT 150 °F 184 PTFE PTFE Polypropylene іп Flanged 31 іп PD20P-FPS-PTT | 6CCR5 6DMCO 6DMA4 
Flange  94inFNPT 150 °F 184 Santoprene Santoprene Polypropylene in Flanged 31 іп — PD20P-FPS-PAA 6CCR4 6DMA9 6DMA4 
Stainless Stool Housing 
Y in FNPT 200*F 52 PTFE PTFE Stainless Steel — in Multiport 12 sin — PD10A-ASS-S 6CCL4 6DMDO 6DMA6 
iin NPT Vain FNPT 200 °F 52 PTFE PTFE Stainless Steel — % in Multiport 12 71e in заза 6CCN1 6DMDO 6DMAG 
NP Уд іп FNPT 200 °F 52 Santoprene Santoprene Santoprene w% in Multiport 12 еіп X PD10R-ASS-AAA | 6CCL2 6DMC8 6DMA6 
NPT Yain FNPT 200 °F 52 Santoprene Santoprene Santoprene Yin Multiport 12 74e in PDIOA: ASS-AAA | 6CCLO 6DMC8 6DMAG 
1 in NP. Yin FNPT 200 °F 123 PTFE PTFE Stainless Steel ‘in Multiport__19 %in — PD15A-ASS-S 6CCN9 6DMC3 6DMA5 
NPT Zin FNPT 200 °F 123 Santoprene Santoprene Santoprene Vain Multiport 19%іп  PDÍ15A-ASS-AAA | 6CCN2 6DMC1 6DMA5 
2 in NP Y in FNPT 200 °F 172 PTFE PTFE Stainless Steel — Жіп Multiport 26 %in  PD20A-ASS-STT-B | 6CCR2 4RN14 6DMA7 
NP 34inFNPT 200 °F 172 Santoprene Santoprene Santoprene Yin Multiport 26 %in PD20A-ASS-AAA-B | 6CCN7 4RN12 6DMA7 
зїп NP Эд in FNPT 200 °F 275 PTEE PTFE Stainless Steel — іп Single 32 in PD30A-ASS-STT-C | 6CCP7 33RN28 6DMA7 
NP 34 іп ЕМРТ_ 200 °F 275 Santoprene Santoprene Santoprene 36 in Single 32in РОЗОА-АЅ5-ААА-С | 6CCP5 4RN10 6DMA7 


* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. Т Single 1 inlet and outlet; Multiport = 3 inlets and 2 outlets, use only 1. 3 6CCL4 and 6CCLO аге 14"W. 6CCN1 and 6CCL2 are 8546" W. 


Dayton Food-Grade Air-Operated 
Double Diaphragm Pumps 


Can handle a variety of fluids and are designed for food ingredients, cosmetic, and pharmaceutical processes where 3A Sanitary 
certification is not required. Feature 316 stainless steel construction with passivated satin finish, and have FDA-compliant elasto- 
mers with sanitary clamp fittings. Built for applications requiring FDA approval. 


FLUID END| AIR END 


Inlet/ REPAIR KIT REPAIR KIT 
Outlet Connection AirInlet Мах. Flow Мах. Diaphragm Ball Check Max. Dia. Manifold Item Item 
Size Style Size (gpm)* Тетр Material Material Seat Material Solids  Connectiont — Pumps No. No. 
316 Stainless Steel Housin 
Tri-Clamp ain NPT  14gpm  212?F  Hytrel PTFE 316 Stainless Steel 2 in Single 224602 | 22A621 6PY78 
tin Tri-Clamp WinFNPT 14 орт 212%Ғ PTFE PTFE 316 Stainless Steel 1⁄2 in Single 22A603 6PY72 6PY78 
Tri-Clamp i4inFNPT  32gpm 2129:  Hytrel PTFE 316 Stainless Steel віп Single 224604 224622 224610 
Tri-Clamp ‘“inFNPT  32gpm 2129Ғ РТҒЕ PTFE 316 Stainless Steel (біп Single 22A605 6PY73 22A610 
1%in Tri-Clamp %inFNPT  46gpm 2129:  Hytrel PTFE 316 Stainless Steel — 34e in Single 22A606 | 22A623 | 22A610 
: Tri-Clamp %inFNPT  46gpm 2129: РТЕЕ PTFE 316 Stainless Steel 4c in Single 22A607 6PY74 22A610 22A603 


* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. T Single = 1 inlet and outlet. 
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PUMPS 
Air-Operated Double Diaphragm Pumps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Find an explanation of diaphragm pump housing materials on page 2663. 


SL DARD 
ur “Р 


Standard Pump Food-Grade Air-Operated 
Double-Diaphragm Pumps 


= Sanitary and FDA Compliant For Use With 
pumps are for food processing i i Grainger 
and pharmaceutical applications, -/-1е "n 39N348, 39\551_ 24WA30 _ 
and can be quickly disassembled tr Ki 39N546, 39N550 24WA28 | 
for cleaning (COP) RODD Pump — 39NBA7 2aWaazg 
39N546 454U34 39N544 9 - 39N544 24WA26 
PUMP 
Connection Max. Flow Diaphragm Ball Check Seat Manifold Mfr. Item 
Inlet/Outlet Size Style Air Inlet Size (gpm)* Max. Temp Material Material Material | Max. Dia. Solids Connectiont Model No. 
316 Stainless Steel Housing "i 
Tri-Clamp Yo in NPT 41 gpm 180 °F Santoprene Santoprene 316 S.S. Жіп Single SPFG10SSS 454032 
1%in Tri-Clamp Yo in FNPT 51 gpm 220 °F PTFE PTFE 316 S.S. 36 in ingle SPSN15NPT 39N546 
Tri-Clamp У in FNPT 86 gpm 275 °F ‘Santoprene Santoprene 316 5.5. 38 in Single SPSNISNPS  39N547 
Tri-Clamp Vb in NPT 120 gpm 180 °F Santoprene Santoprene 316 5.5. Ye in Single SPFGI5SSS 454034 
2in Tri-Clamp Ys in МРТ 120 gpm 180 °F PTFE PTFE 316 S.S. Asin Single SPFG15SST 454U35 
Tri-Clamp У in FNPT 147 gpm 220 °F PTFE PTFE 316 5.5. 3 in Single SPSN20NPT  39N548 
Tri-Clamp Y2 in FNPT 150 gpm 275 °F EPDM m 316 S.S. 2%in Multiport SPPP30SSE 53WA92 
3in Tri-Clamp Y2 in FNPT 180 gpm 220 °F PTFE PTFE 316 S.S. 36 in Single SPFP3ONPT 39N544 
Tri-Clamp Yo in FNPT 234 gpm 275 °F Santoprene Santoprene Santoprene Hin Single ЅРЕРЗОМРЅ 39М545 


* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. T Single = 1 inlet and outlet. 


Ит. 


VERSA-MATIC 
Versa-Matic Food-Grade Air- 
Operated Double-Diaphragm Pumps 


3A Sanitary—Feature a leak detection system, clean-in-place (CIP) 
design, and removable ball cages to ease cleaning. 32 ra surface 
finish. Models include a rotating pump stand for drainage. 


FDA—Constructed of FDA-compliant materials and feature the 
innovative Elima-Matic air valve system that virtually eliminates 
stalling, icing, and the need for lubrication. Pumps have an internal 
and external electro-polished finish, tri-clamp connections to ease 
disassembly, and nickel-plated or non-metallic chemical-resistant air 


22A406 


sections for washdown. 
e—a рен FLUID END| AIR END 
PUMP (REPAIR KIT REPAIR KIT 
Inlet/ Connection Max. Flow Max. Diaphragm Check Seat Max. Manifold Mfr. Item Item Item 
Outlet Size Style Air Inlet Size (gpm)* Temp Material Ball Material Material Dia. Solids Connectiont Model No. No. No. 
-3A Sanitary, St St ainless S teel Housing D 

1 уд Tri-Clamp in FNPT —— 86gpm 220^F PTFE PTFE Stainless Steel ж Single E4SJ5F5S0-3A 22A406 = 224483 
Ті-Сатр — YeinFNPT 14700т 220'F PTFE PTFE Stainless Steel y Single E2SJ5F5S0C-3A 22A407 — 22A484 

то, Stainless Steel Housing as 
Tri-Clamp % in FNPT 12 gpm 220 °F PTFE PTFE Stainless Steel Vie" Single E5SP5F559C-FP 22A398 22A475 22A481 
те Ті-Сатр  %inFNPT  46gpm 220^F PTFE PTFE Stainless Steel Vi ingle ЕТЅР5Е559С-ЕР | 22A399 | 22A476 224482 
TW Ті-Сатр  inFNPT  71gpm 22096 PTFE PTFE Stainless Steel _ Jie Single E4SJ5F5S0-FP 22A401 | 22A477 | 22A483 
2: Tri-Clamp Yo in FNPT 185 gpm 220 °F PTFE PTFE Stainless Steel И" Single E2SJ5F5S0C-FP-ATEX| 22A402 33TC18 22M84 
3 Tri-Clamp Yo in FNPT 234 gpm 220 °F PTFE PTFE — Stainless Steel y Single E3SJ5T5SOC-FP-ATEX| 22A403 22A479 22A485 


* Flow rate * Flow rate depends on alr pressure and fluid viscosity. T Single = Tinletandoullet.— O S O on air pressure and fluid viscosity. T Single = 1 inlet and outlet. 


FLOJET WARREN 


UPP” 
4YD53 

Air-Operated Double-Diaphragm Pumps 
Single Manifold—Feature a stallproof shuttle valve design and plug-in port 
fittings for easy installation. 
Multiport Manifold—Can be run dry without damage. Capable of dead- 
heading against a closed discharge. 

Inlet/ Air Max. Check Max. Self- Self- 

Outlet Connec. Inlet Flow Diaphragm Ball Seat Dia. Manifold Priming Priming Mfr. Item 

Size Style Size (орт): Мах. Temp Material Material Material Solids Connec. Dry Wet Brand Model No. 


Acetal Ho 


usin 
% in Hose Barb Yin Barb 2.5 gpm 120 °F Viton — Polypropolyne | Viton Ye in Single 28 ft 32ft Flojet N5100020G 12111294 
Жұм Housing 


36 in NPT Yain FNPT — 6.8 gpm 220 *F PTFE PTFE PTFE Vio in Multiport 8ft 10ft Warren-Rupp WRIOKP5BKK9. 2ЕНҮ9 
‘Polypropylene Housing E ae 
Vo in Hose Barb — V4 in Barb 5 gpm 120°F  Santoprene = Santoprene Vs in Single 15ft 20 ft Flojet 65752157 4YD53 
іп Hose Barb “іп Barb 5 gpm 120 °F Viton Viton Viton Yin ingle 15 ft 20 ft Flojet 05732157 2ХЕ84 | 
36 in NPT YA in FNPT 5 gpm 275 "Е Santoprene  Santoprene  Santoprene Vio in Multiport 8ft 10ft —Warren-Rupp WR10PP6XPP9. 2ЕВҮТ 
36 in NPT Yin FNPT — 6.8gpm 220 °F PTFE PTFE PTFE Yao in Multiport 8ft 10ft —Warren-Rupp WRIOPP5BPP9. 2ЕНҮ8 
* Flow rate depends on air pressure and fluid viscosity. 
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PUMPS 
Sprayer & Fuel Transfer Pumps 


ЭЭ PENTAIR 


SHURFLO 
Litie GIANT fLOJET 


Sprayer Pumps 

= Thermally protected motors (except 4UN19) 

= Sealless design 

Pumps can run dry without damage (except 
11W067). Pressure demand switches automatically 
turn pumps off when the outlet is closed. Sealless 
design eliminates troublesome shaft seals and 
potential leakage into the motor. 


Note: Not for use in potable water systems. Not for use with 
gasoline. 


AIR-DRIVEN INJECTION 

= Max. air inlet pressure: 60 psi 

= Suction lift (wet): 25" Hg 

2-chamber double-diaphragm pumps can be used 
for chemical transfer, soap dispensing, or to inject 
liquid fertilizer. Pumps operate with CO», nitrogen, or 
clean, filtered, compressed air. Performance varies 
with liquid viscosity. 

Note: Always check for chemical compatibility of elastomers 
prior to installation. 


when pump is moun 
tank liquid level. UL 
Certified. 


4UN18 TO 4UN20 
Pumps come with 1 


fitting. Use with SHU 


4UN55 AND 4UN56 
Built-in outlet check 
supply tank from draining through pump 


fitting and one 90° elbow barb swivel 


only. UL Listed and CSA Certified. 


11W067 


valve prevents 


ted up to 4 ft. below 
Listed and CSA 


straight barb swivel 
2P796 


Housing features port locations that can be rotated in 90° 
increments to simplify installation. 


Rflo brand fittings 


Inlet/ Max. Pressure Pressure Housing Diaphragm Check L М H Mfr. Item 
Outlet(in. ^ Voltage Flow On Off Max. Temp X Material Material Valve (in.) (in.) (in.) Brand Model No. 
Air-Driven Injection 

= 0.6 gpm = = 130°F Polypropylene — Buna Buna 5.8 3.8 6.75 Shurflo 166-200-46 4UN13 
34 in HB = 0.6 gpm = = 130 °F Polypropylene ЕРОМ EPDM 5.8 3.8 6.75 Shurflo 166-200-56 4UN14 
— 0.6 gpm — — 130?F Polypropylene Santoprene Santoprene 5.8 3.8 6.75 Shurflo 166-200-57 40№15 
— 0.6 gpm — — 130°F Polypropylene — Viton Viton 5.8 3.8 6.75 Shurflo 166-200-36 4UN12 
Centrifugal Carpet Cleaner Pump 
36 in HB 120V AC 2.8 gpm = = 120 °F Nylon == No 6.9 2.9 Little Giant 532002 11W067 
Diaphragm Pump 
24V DC 1.6 gpm 40 60 140°F Po урго pylene Buna Buna 7.9375 4 3.625 Flojt ^ D3231B5011A 10Н913 
зв іп FNPT — 120V AC 1.1 gpm 85 100 130 *F уоп Santoprene Viton 84 40 43 Shurflo 8000-811-288 — 4UN56 
120V AC 1.6 gpm 85 100 130 °F Nylon Santoprene Viton 8.4 40 44 Shurflo 8000-813-238 — 4UN55 
Y in-14 12V DC 3 gpm 25 45 130°F Polypropylene Santoprene Viton 8.6 5.0 44 Shurflo —2088-343-135 — 4UN19 
МЕРТ 12V DC 3.6 gpm 25 45 130*F Polypropylene Santoprene Viton 9.8 5.0 44 Shurflo —2088-313-145 — 4UN18 * 
120VAC 3.2 gpm 25 45 130?F Polypropylene Santoprene Viton 8.6 5.0 44 Shurflo 2088-394-154 — 4UN20 
Electric Sprayer Pum 
Ys in FNP 120V A 1.6 gpm 80 100 160 °F Nylon EPDM Viton 7.65 3.24 3.63 Flojet 021305716 2P796 
36 in HB 12V DC 1 орт 20 35 110?F Polypropylene Santoprene Viton 6.37 3.94 2.38 Flojet LF112301G 2XE86 ^" 
12V DC 2 gpm 40 60 140 °F Polypropylene Santoprene Viton 8.92 3.96 3.66 Flojet 03501-503A 2ХЕ88 
% in FNPT — 12V DC 2.1 gpm 40 60 140 °F Polypropylene Santoprene Viton 7.65 3.24 3.63 Нојеї D21X005A 2XE87 
120V AC 1.6 gpm 40 60 140*F Polypropylene Santoprene Viton 7.65 3.24 3.63 Flojet 02100953G 2P795 
іп HB 12V DC 3.7 gpm 25 40 140 °F Polypropylene Santoprene Viton 9.24 3.19 3.75 Flojet 04300-528A 2ХЕ89 
* Motor has a heavy-duty heat sink to help keep it cool. 
12F724 
o 
Dayton 
DC Fuel O 
Transfer Pumps Dm m. 
= 12VDC 
= Self-priming 
40M293 


AC Fuel Transfer Pump 


= 115VAC 

= Self-priming 

= Aluminum housing, resists corrosion 

Rainproof and weatherproof for tough outdoor use, pump features an overload 
protected and intrinsically-safe motor with circuit breaker protection. Pump 
switches off when the nozzle is placed into the nozzle holder. The geared pump 
design uses sintered metal gears that provide greater suction, minimal noise, 
and higher tolerance to contaminants. Fuse with outside access. Includes a 
lockable nozzle cover and swivel at nozzle. 


Pump Inlet Outlet Hose Nozzle Пет 
Design For Use With HP GPM Size Size Metered Length Туре No. 
Gear Tank55galDrums % 13 орт in ¥ in No 12 ft Manual 12F726 


Sign in to Grainger.com? to see 


= Aluminum housing, resists corrosion 


Gear—Rainproof and weatherproof for tough outdoor use, pumps feature an 
overload protected and intrinsically-safe motor with circuit breaker protection. 
Pumps switch off when the nozzle is placed into the nozzle holder. The geared 
pump design uses sintered metal gears that provide greater suction, minimal 
noise, and higher tolerance to contaminants. Fuse with outside access. Include a 
lockable nozzle cover and swivel at nozzle. 


Rotary Vane—Lightweight, and features an external strainer and internal 
bypass valve. Designed for everyday use in agricultural, construction, automo- 
tive, and industrial applications. 


Inlet Outlet Hose Nozzle Item 

e For Use With HP GPM Size Size Metered Length Туре No. 

ear 
Tank 55 gal Drums Ұ 15gpm din йіп No 12ft Мапиаї 12Ғ724 
Tank 55 gal Drums ғ  20gpm Тіп Tin No 12ft Мапиаї —12F725 
Rotary Vane 

Base Mounted Я  12gpm “іп %in No 13 ft Manual 40М293 
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Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


PUMPS 
Fuel Transfer Pumps & Flowmeters 


These rotary vane, self-prim- Inlet Outlet Hose Housing Seal Nozzle Mir. Пет 
ing pumps let you dispense A goa и Size Size Length Material Material Type Metered Model No. 
B20, diesel, E15, gasoline, and TAinMNPT Тіп —  Qastlron Carbon — No  FR310VN 326692 
kerosene. For use on construc- Inlet Size, Bung 
tion sites and farms. With y, 30gpm NPT; Suction tin 18% Castlron Carbon Automatic Yes —FR311VB 320094 
internal bypass valves, Viton EIE Am 
O-rings, heavy-duty switch, Тйїп МЇРТ {in  18ft Саѕ гоп Carbon Automatic Мо  FR310VB 32GG95 
and permanently lubricated 35 орт T%4inMNPT Тіп —  Castlron Carbon — Yes —FR311VN 326693 
: 115/ AC 
ball bearings. The permanent {vin МАРТ %in FNPT 121t Castiron Carbon Manua Yes FR70iV__5TXG6 
magnet motors can operate 174 in МАРТ % іп FNPT 12 ft Castlron Carbon Manual. Мо FR700V 2GMP5 
30J092 continuously for up to 30 min., "209?" iyi MNPT tinFNPT 18ft Castiron Carbon UltraHigh Flow ves FR711va 301091 
are ntrinsically-safe, and have Тиіп  34inNPT 12ft Castlron Buna-N — Yes FR702VRU 61DJ24 
i Tin МАРТ 34inFNPT 12ft Castlron С/С Manual No  FR610H 4RP94 
thermal overload protection. v 15 gom—+ МРТ Зет FNPT 12 ft-Cast Iron C/C Automatic No — FR610HA 301003 
Models with nozzle are lockable. Pumps can be mounted to a standard 115V AC and 230V AC à 
2" NPT opening with included bung adapter. % 35 gpm 1%inMNPT 1inFNPT 18ft Castiron 0/0 Ultra High Flow үе  FRg19vB 30092 
Note: Find Fill-Rite Pump Repair Kits at Grainger.com. * C/C = ceramic/carbon. 
Inlet Outlet Hose Housing Seal Nozzle Mfr. Item 
HP GPM Size Size Length Material* Material Туре Metered Model No. 
1P894 12 to 24V DC 
4 25 qom 1 Zin ENPT 1 in FNPT — C Buna-N — No NX25-DDCNB-PX 429J10 
3 29 ОРТ у, in FNPT 1 in FNPT 18ft б Buna-N Automatic Мо NX25-DDCNF-AA 429J12 
12V DC 
13gpm 1in МЇРТ %inFNPT 10ft — C C/C Manual No 5012004  3KZH7 
Tin МАРТ 3 іп ЕМРТ 12ft С C/C Manual Мо FR1210H  1P894 
FILL-RITE. TinMNPT TinFNPT 12ft — C C/C Manual Yes FR1211H 30088 
16 дот M Жіп = C Buna-N — No FR1204H З8МН81 
DC Fuel Transfer Pumps 9pm Fin Xn 128 б Buna-N Automatic No  FRi210HA  38NH82 
TinFNPT іп FNPT 12ft C C/C Manual ^ Yes FR1219H 416К59 
Self-priming, rotary vane, and allow you to dispense B20, diesel, E15, — TinNPT “in NPT 124 С Carbon Automatic Мо FRI2IOHAT — 48YA42 
И RAUM Ultra 
gasoline, and kerosene, except 38NH81 and 38NH82 are for biodiesel, 1їп МАРТ 34 іп FNPT 18 ft C C/C HighFlow No FR4210HBFQ 4ҒҮ15 
diesel, and gasoline; 38NH83 is not compatible with gasoline. For = | Automatic 
use on construction sites and farms. With internal bypass valves and aon Tin MNPT MUS EEE e mari Kd 
heavy-duty switch. Motors can operate continuously for up to 30 min., ; 1 Ш — 1 Ш NR D Біле кые Mo Bua zm 
i inei Я in 4 In anual es M 
are intrinsically-safe, and thermal overload protected; except 38NH82, Тарт Ain Sn == С HNBR = No FRi612 — 38NH83 
38NH83, 38NH87, and 429J10 are not intrinsically-safe and have no Sin NPT Yin NPT — AL Buna-N = No RD1212NN ^ 45KM61 
ion: i . 12 өрт 34inNPT %inNPT 8f AL Buna-N — Manual No RD1212NH 45КМ62 
thermal overload protection; 48ҮА42 is not thermal overload protected; Tein NPT УТЫРТ В? AE БЕН Маша NE RD1212NP —A5KM63 
416K59 and 416K60 are not intrinsically-safe. 45KM61 to 45KM63 have -zay pc 
reconfigureable flanges. У 15 орт 1 in МАРТ 1inFNPT 12 ft C C/C Manual | Yes FR2411H _ 30J089 
Note: Find Fill-Rite Pump Repair Kits at Grainger.com. * СІ = cast iron, AL = aluminum. } C/C = ceramic/carbon. 
Portable DC Fuel Transfer Pumps FILL-RITE. 


36NL24 


Low-profile and self-priming with configurable flanges that allow you to position the inlet and outlet 
to fit your needs. Intrinsically-safe motor with thermal overload protection, cast-iron housing, and 
Buna-N seal. 36NL24 comes with a suction hose, discharge hose, and nozzle. 36NL26 comes with 
hose, nozzle, and bung adapter. All models include a quick connect battery cable. 


Inlet Outlet Hose Nozzle Mfr. Item 
Compatible Fluids Voltage HP GPM Size Size Length Type Metered Model Мо. 
indi А 8 орт “іп ММРТ Уп -- Manual No X RD812NN36NL25 
Biodiesel up to 820, Diesel, 12/00 уепр 8 орт %inMNPT Жіп 80 Manual No  RDBI2NH3ONL24 
d Ы 8gpm %inMNPT Жіп 8ft Manual No XRD812NP36NL26 
Fuel Flowmeters FILL-RITE. 
Inlet and outlet ports can be rotated in 90° 2 TO 20 GPM 5 TO 20 GPM 6 TO 40 GPM 
increments to ease installation. All models are Can be calibrated without dispens- ^ Resettable flowmeters with 3XNL1, 3MMP5, 4RP92, and 5Р232 


UL and C-UL Listed, except 24KJ09 and 3XNL1. 
1P951 and 5P232 have nickel-plated aluminum 
housing and Type 303 stainless steel shaft. 
3XNL1, 24KJ09, ЗММР5, 3KMR1, 4RP91, and 
4ВР92 have corrosion-resistant aluminum hous- 
ings. All models are not for resale measuring 
use. 


ing fluids to measure ounces, pints, 
quarts, liters, or gallons to +0.5% 
accuracy. Resettable totalizer counts 
to 1000 gal. Weatherproof. 

Note: Not for use with gasoline or fluids with 
a flash point of 100°F or less. 


nonresettable 100,000-gal. 
totalizer. +1% accuracy. 
24KJ09 and 3KMR1 can be 
field calibrated. 

Note: Do not use for liquids 
thicker than diesel fuel. 


measure flow to 1000 gal. +2% accuracy. 
Nonresettable master totalizer: 3XNL1, 
3MMP5, and 4RP92 count to 1,000,000 
gal., 5P232 counts to 100,000 gal. 


Note: Do not use for liquids thicker than diesel fuel. 


Resettable 
Flow Flow Connec. Cumulative Мах. Mfr. Item 
Material Display Seal Material Range Size Totalizer Pressure L w H Model No. 
Mechanical — 5to20gpm ^in 1,000gal 50 psi 8 in біп біп 807CMK 3KMR1 
B20. Diesel. E15 Mechanical — 6t040gpm Tin 1,000gal 50 psi 9 Ain 6 in 5 біп 901CMK4200 3MMP5 
Gasoline, Kerosene Mechanical Viton 5to20gpm 1іп 100 gal 50 psi 8 in біп біп 807CN1 1P951 
? Mechanical Viton and Buna 5to20gpm 1 in 100 gal 50 psi 8in біп біп 80761 4ВР91 
Mechanical Viton and Buna б їо 40 орт 1 ^in  1,000gal  50psi 9 Ain 6 in 5 біп 901С1.5 4RP92 
B20, Diesel, E15, 
Gasoline, Kerosene, Mechanical Viton 6to40gpm 1!^in  1,000gal 50psi 9 A in 6 Жіп 5 Yin 901CN1.5 5P232 
Non-Potable Water 
Diesel, Kerosene, Water Digital, LCD Viton and Buna 2to20gpm Tin 9999043 100psi 5 in 5 Vin 5 in 820 4RP95 
Gasoline, Diesel, Mechanical = Бі0200рт %in 100 даг 50psi 8in 6in 6in 807C 24KJ09 
4RP95 B20, E15, Kerosene Mechanical = 6to40 gpm tin 1,000gal 50psi  9Yiin 6 in 5 %in 901C 3XNL1 


2670 GRAINGER. 
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PUMPS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Fuel Filters, Fuel Nozzles & Hoses 


Fuel Filters ШІ FILL-RITE. 


Can be used with gasoline, diesel fuel, ethanol blended Dayton—Use with Fuel Transfer Pumps 4RP93 and 4FY15 on page 2670. 


gasoline (E1 to E85), and biodiesel (up to B20), except -— TP Р ; , 

Filter Elements 40M298, 40M299, and 12F734 are iene ЕЩ Head Filter 4FY23 is for use with Transfer Pump 4RP93 
only for use with gasoline and diesel fuel, and Fill-Rite ` 
models are not for use with aviation fuel. 

WARNING: Use only with liquids compatible with pump 
component materials. 


Replacement Fuel Filter Canisters and Elements—Screw onto existing 
filter housings. Buna N gasket. 
= Filter down to 10 microns, except 4FY24 is 30 microns 


Flow 
Rate Head H Mfr. Item 25 Д Mtr. Item 
Size (орт) Material Includes (іп) — Brand Model No. Description „For Use With Brand — Model No. 
Filter Housings Replacement Fuel Filter Canisters and DI - — 
3Ai я к ilter Kit = ауїоп 
NPT 20 Contaminant Filter 104 — Dayton 12727 12Ғ727 -Filter Wrench Fuel Filter Dayton 40M291 40М291 
MESS Fuel Fil US ІШЕДІ Fill-Rite РАОЗОРМО 4ҒҮ24 
in x 7 in Pipe Мірріе, am uel Filter ousing, Mfr. Fill-Rite 
MSS 40 — aluminum Carbon ste Sow’ 129 Fill-Rite 311KTF7029GR 4FY23 No. 31ІКІРТ093 
іп on Filter Canister i 
20 Contaminant Filter —1034 Dayton — 12:728 ——izrzg Fuel Filter Element — py Filter — Dayton 40M301 40М301 
20 Filter 71/6 Dayton  40M298  40M298 | 12F727 and 
20 Water Block Filter 71/6 Dayton 40M299  40M299 Fuel Filter Element 12F728 Fuel Dayton 12F734  12F734 4FY23 
Filters 
““% Manual 5URH3, 5URH4, and 5URH6 have a hose swivel 
FILL-RITE OUIDYNAMICS at the inlet for greater maneuverability and ease of use. 
: А 40М288 and 40М289 have a digital meter which can 10J823 
Fuel Nozzles Dayton measure fuel in gallons, liters, pints, and quarts. 
d H = Include hang-up hook, except 45NCO1 
and hoses to 45NC03, 1DLU2, and 1DLUA. 


Drum Pump Мо221е5--45МС01 to 45NC03 and 
45NA99 are suitable for use in dispensing diesel 
exhaust fluid (DEF). All nozzles have a hang-up 
hook, except for 45МС01 to 45NC03, 1DLU2, and 
1DLUA. 


Fuel Nozzles—For use with electric fuel pumps 
and feature a heavy-duty, die-cast aluminum body. 


Fuel Hose—Antistatic and can be used with gravity 
feed, electric- or hand-operated pumps to safely trans- 
fer flammable media. 

» Max. pressure: 50 psi e" 
= Temp. range: -22° to 130°F ) а 


22W965 


© 


Multi-Plane Hose Swivels—Permit the best flow 
rates and prevent fuel transfer hose from binding, 
Auto models have a thermoplastic and protective — twisting, and kinking during fueling. 


vinyl grip guard. 


Max. 
Spout Wetted Operating Mfr. Item 
Metered Connection Type Inlet Size Inlet Type Materials Pressure Brand Model No. 
Drum Pump Nozzles 
Automatic Shut-Off 
No Hose Barb Зд in BSP Stainless Steel 50 psi Fill-Rite FRNSO75A . 6XGW7 
No Integral to Nozzle — 34in FNPT MEE 120psi Liquidynamics Inc. 100389AG 45МС01 
EPDM, 
No  Integralto Nozzle %in Hose Barb Polypropylene, 120 psi Liquidynamics Inc. 100389PA ^ 45NC02 
Stainless Steel 
EPDM, 
Yes  Integralto Nozzle іп Hose Barb Polypropylene, 120 psi Liquidynamics Inc. 100398 45МС03 
Stainless Stee! 
Manual Shut-Off га 24UY36 
А olypropyene, ; STET 
No Hose Barb yain Hose Barb Stainless Stee 50 psi Fill-Rite KITHA32VMN  6XGV5 Mir - 
"-— " EPDM, PP ee Dia. L Brand Model No. 
gral to Nozzle %in Hose Barb Polypropylene, 120 psi Liquidynamics Inc. 100389М 45NA99 Hose with Static Wire 
Stainless Steel T Ime 
Aluminum 3 in 20 ft Fill-Rite FRH07520 3MMN2 
No Integral to Nozzle 1іп Hose Barb Nitrile Rubber 32 psi Dayton 1DLU5 1DLU5 F ШШ 20 ft Fill-Rite FRH10020 ЗМММ4 
uel Hose 
No  Integralto Nozzle — 1in ^ Hose Barb Polypropylene, 32 psi Dayton 1DLU2 1DLU2 ГАШ 121 Fill-Rite FRHO7512UL 2RB96 
No Integralto Nozzle {in Hose Barb PVDF Viton — 32 psi Dayton 10004 10004 уіп 151 Baton TESI РЕП 
Mfr. Item Tin 14 ft Fill-Rite FRH10014 2RB98 
Application Inlet Outlet L Brand Model No. == 12ft Fill-Rite FRH10012UL 24KJ12 
Fuel Nozzles 3A in 12 ft Fill-Rite FRH07512 2RB97 
Automatic Shut-Off Discharge Hose 
Diesel 1 in FNPT Steel біп Dayton 10J823 10J823 Ya in 96 in Fill-Rite KITHA32V 6XGV3 
Diesel and Gasoline 34 in FNPT Steel Тіп Dayton 107822 100822 Mtr. Item 
For Refined Petroleum Liquids 1 in FNPT — 14in  Fill-Rite N100DAU13 22W965 Description Model Brand — No. 
For Refined Petroleum Liquids 34 іп МРТ Unleaded Spout 14in Fill-Rite М0750А010 4ҒҮ19 Breakaway Fittings & Hose Swivels 
For Transfer of Gasoline, Diesel, or Breakaway Fitting, 174 in, 1 й in Dia. B100F475  Fill-Rite 48YA74 
Kerosene to Large Fuel Capacity Farm, 1in NPT lin 16іп  Fill-Rite N100DAU12G 45DV39 Breakaway Fitting, % in, % in Dia. B075F350  Fill-Rite 48YA79 
Fleet, or Construction Equipment Multi-Plane Hose Swivel, 34 in NPT, 4 Ye in L 5075Н1314 Fill-Rite 24UY36 
Manual Shut-Off Multi-Plane Hose Swivel, 1 in NPT, 5 in L 5100Н1315 Fill-Rite 24UY37 
Diesel Tin FNPT Spout Length 6%cin 14іп ^ Dayton 5URH6 SURH6 ^ Miscellaneous Accessories 
Diesel 1 їп FNPT Aluminum 16 sin Dayton 40M289 140М289 18 gpm Particulate Spin On Filter F1810PMO  Fill-Rite 4FY22 
Diesel and Gasoline 34 in FNPT Aluminum 16 віп Dayton — 40M288 40М288 18 gpm Hydrosorb Filter w/Head Kit 1210KTF7019 Fill-Rite 3MMN6 
Diesel and Gasoline Эд іп FNPT Spout Length 6%s in 14in Dayton 5URH4 SURH4 18 gpm Particulate Filter w/Head Kit 1200KTF7018 Fill-Rite 4FY21 
Diesel and Gasoline Yin FNPT Spout Length 6%cin 14in ^ Dayton 5URH3 5URH3 40 gpm Particulate Spin On Filter, 10 Micron — FA010PMO  Fill-Rite 3MMP3 
For Refined Petroleum Liquids Tin FNPT Diesel/Leaded Spout 14in Fill-Rite FRHMN100S 3MMG9 Filter Head, 1 in 700ACCF7017 Fill-Rite 3MME1 
Refined Petroleum Liquids Эд іп FNPT Unleaded Spout 14іп Fill-Rite FRHMNO75S 3MMC7 Suction Pipe, Telescoping Steel, 20 in x 3474 in 1200KTG9099 Fill-Rite 24KJ40 
Diesel Nozzles Vent Cap with Base, 2 in FRTCB Fill-Rite 24UY35 
Automatic Shut-Off " Mn ерзгетелі сар, TE FRTC Fill-Rite 8EYE2 
For most Agriculture, Construction, i А "M eplacement Fuel Filter Canisters and Elements 
and Industry Fleet % in NPT = i4in Fil-Rite NO7SDAU10 8ҮЛ1 "48 gpm Hydrosorb Spin On Filter. 30 Micron FAOSOPMO  Fil-Rite 4FY24 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2671 


PUMPS 
Oil & Grease Drum Pumps 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


3ACA4 


Length 

Voltage Amps (ft.) 
Pumps 

115V AC 2.0 10 

12V DC 7.5 1 

12V DC 7.5 7% 
Systems 

12V DC 

12V DC 

12F735 


For "How to Choose the Right Drum Pump," go to grainger.com/drumpump 
Oil Change Pumps and Systems 


Self-priming and feature 4000 rpm thermally 


L w H GPM of Water 
(in.) (in.) (in.) Q 0 ft. of Head 
6% 4% 3% 4 gpm 

6 4% 3% 4 gpm 
7% 4% 3% 4 gpm 
13% 8% 21 4 gpm 
11% 11% 15% 40рт 


Oil Pumps 

DAYTON 

Pumps have aluminum, cast-iron, nitrile butadiene rubber 
(NBR), nylon, polypropylene, PVC, steel, and zinc wetted 
parts for transfer of antifreeze, bulk oils, and hydraulic 
fluids. Internal bypass valve operates when discharge pres- 
sure exceeds bypass valve setting. Pumps can transfer 
viscous fluids at low temps. Thermally protected motor. 
Include bung, 8-ft. discharge hose with dispensing nozzle, 
34" suction pipe, and 2" bung adapter for mounting pump 
on drums or tanks. 


FILL-RITE 


Diesel—An internal bypass valve prevents the motor from 
stalling when the pump is running and no liquid is being 
dispensed. With Buna N seals. 4RZJ4 is a portable pump 
that includes an inlet strainer, hose barbs, hose clamps, 
battery clips, in-line fuse, and polypropylene nozzle. 


шш 


protected motors. 


Pumps—Plastic pumps have flexible nitrile impellers and lip seals, to provide fluid transfer with no 
metal-to-metal contact. 34" MGHT input/output ports. TEFC motors, except 3ACA4 is ODP. 


Systems—Complete with 12VDC pump and suction and discharge tubing. 3ACA8 includes а 4-gal. 
container. 3ACA7 includes a 31⁄2-gal. container. 


Max. Temp. Item 

Head (ft.) ^ Suction Lift (ft.) Max. Viscosity Range (F) No. 
40 75 3000 SSU 185 ЗАСАД 
40 7.5 3,000 SUS 185 ЗАСА5 
40 7.5 3,000 SUS 185 3ACAG 
40 1.5 3,000 SUS 185 °F 3ACA8 
40 75 3,000 SUS 185 °F ЗАСАТ 


paytonl FILL-RITE. 


Transfer—Diaphragm pumps have polypropylene, stainless 
steel, and Philcon wetted parts for safe transfer of heavy 
industrial fluids and chemicals. Dual diaphragms optimize 
flow rate. Adjustable outlet port for easy installation. 14-HP 
permanent magnet motors have thermal overload protec- 
tion. For nonpotable water applications and particulate fluids 
to Yo". Include 1" x 12-ft. Buna N hose, 1" manual nozzle, 
and telescoping suction pipe. 


Note: Not for use with gasoline or fluids with a flash point of 100°F or less. 


Diesel—An internal bypass valve prevents the motor from 
stalling when the pump is running and no liquid is being 
dispensed. With Buna М seals. 4RZJ4 is a portable pump 
that includes an inlet strainer, hose barbs, hose clamps, 
battery clips, in-line fuse, and polypropylene nozzle. 


REBUILD KIT 


Allows pump 4RZJ4 to be quickly and easily rebuilt and 
repaired in the field. Includes all vanes and seals. 


Hose Nozzle  Self- Max. Mfr. Item 
АША HP Pump Design Application Length Type Priming GPM Viscosity Includes Model No. 
ayton 
Antifreeze, Cutting Oils, Hydraulic Fluids, Liquid 
115VAC У һр — Soap, Non Flammable Oil Based Solvents, Oil — — Yes 4.0 — Bung, Dispensing Nozzle, Hose, Suction Tube 12F735 12Ғ735 
based Herbicides, Oils, Synthetic Oils, Used Oil Б 
А Diesel, Kerosene, Mineral And Synthetic Oils, Discharge Hose, Hose Clamp, 
ш AC a Centrifugal Heating Oils, Antifreeze, Water, Emulsions Etc. aft Manual No 10.5gpm 500505 Nozzle, Pump, Suction Tube 6HKV3 6HKV3 
Fill-Rite 
3A in Plastic Nozzle, e PVC Suction and 
" А " Discharge Hoses, Inlet Strainer, 6 ft 12 Gauge 
12VDC % Rotary Vane Diesel and Light Oils 8ft Manual Yes 10 gpm 50 SUS 2 Wire Battery Cable with Clips and 30A FR1614  4RZJ4 
қ Fuse, (2) Hose Barbs, and (4) Hose Clamps 
For Transferring Fluids Such As Ethylene n i 
12VDC anp Double Glycol, Diesel Fuel, Grease, Hydraulic 128. Manual Yes 13 3000СР 1 in Manual Nozzle and Telescoping валов 5Р233 
phragm 0011, Kerosene, Motor Oil, Water pe, - 
Double For Transferring Fluids Such As Ethylene 1 in Manual Nozzle, 1 in x 12 ft Hose, 
115VAC Yhp Diaphragm Glycol, Diesel Fuel, Grease, Hydraulic 12ft. Manual Yes 13 3000 CP 6 ft Power Cord with USA Plug, FR450B 4ҒҮ18 
prag Oil, Kerosene, Motor Oil, Water Telescoping Steel Suction Pipe 
Mfr. Item 
For Use With Includes Brand Model No. 
Rebuild Kit 
FR1614, FRSA120800, FRSD120800 Vanes and Seals Fill-Rite KITFR1612 4RZJ6 


, LINCOLN Ў 
Grease Pumps «ПЕ» mmm АКО 
Hand-operated pumps are used to manually 


transfer or dispense high-viscosity grease from containers, drums, or self-contained reservoirs. They have 
few moving parts which makes pumps simple to use and maintain. They don't need to be connected to a 


compressed air supply making them more portable than air-powered models. Grease pumps are commonly 
used on farms and construction sites. 


Item 
Item For Container Size Max. Flow Rate Brand No. 
Basic Pump with Discharge Hose 
16 gal 2.8 0z per stroke Westward 19XH31 
Hand Operated Drum Pump 55 gal 2.8 oz per stroke Westward 19XH30 
Basic Pump with Spout 
55 gal 2.8 oz per stroke Westward 19XH29 
Hand Operated Drum Pump 55 gal 8.70 oz per stroke Westward 19XH39 
Item 
Item Fits Container Size Volume per Stroke Brand No. 
Grease Pump Operation Foot Pedal 
Basic Pump Grease Pump E Рр КШДШ 22 Ib 0.07 oz Westward 15F220 
with Discharge Operation Grease Gun Filler Pump 35 Ib 5 gal 2.13 oz Legacy 42138 
Hose Foot Pedal Grease Pump 35 Ib 5 gal 0.303 oz Lincoln 6Y859 
19XH31 15F220 Grease Pump Operation Lever and Grease Gun 
Grease Pump 55 gal 1.9 о2 Aro 53RJ81 


2672 GRAINGER. 


- Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PUMPS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Drum Pumps 
= ге) FISH THOMPSON NC. Dayton “% SOTERA n П Acid, Base 

Electric Drum Pumps fee QUDYNAMICS с. ya Solvent 

Motor-driven devices are powered directly from an electrical outlet or by Diesel Exhaust Fluid (DEF) Stationary—Used - sFzus 


an internal rechargeable battery to draw fluids out of a container. They specifically with DEF to maintain purity when filling 
generate consistent flows at a higher rate than hand drum pumps while the reservoir of a diesel engine's Selective Catalytic 
dispensing moderate to large amounts of fluid. Reduction (SCR) system. These pumps are certified to 
ISO standards that regulate the handling, transporta- 
tion, and storage of DEF. They are used for dispensing 
and transferring moderate to large volumes of DEF 
when servicing late model vehicles and SCR-based 
stationary industrial systems that operate on diesel 
Agricultural—Typically run on DC voltage so they can be powered by — fuel. 

farm equipment batteries for use in the field or where an electrical outlet 
is not available. They're commonly used when dispensing, transferring, 
and applying large amounts of agricultural chemicals in farming, garden- 
ing, and landscaping applications. 


Acid, Base, and Solvent—Made with corrosion-resistant materials that 
withstand a range of acidic and basic chemical concentrations. They are 
used to dispense and transfer moderate to large volumes of substances 
and solutions in laboratories and chemical processing plants. 


Food and Sanitary—Comply with specific sanitary 
standards of the food and drug industry to minimize 
the risk of product contamination. They are commonly 
used for dispensing and transferring moderate to 
Automotive Fluids, Fuel, and Oil—For dispensing and transferring large volumes of syrups, juices, oils, and soaps in 
moderate to large volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer ^ food, beverage, and pharmaceuticals production. 
fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil in automo- 
tive service and fleet maintenance. Pumps operate without generating 
sparks or may include a grounding kit to prevent the ignition of combusti- 
ble vapors or liquids and allow use with fuels and other flammable fluids. 


General Purpose—Designed for water transfer and AUR 
қ ч ү. gricultural 
pumping fluids other than food, fuels, or corrosives. 6XGW4 
They're used to dispense and transfer moderate to 
large volumes of fluid in general manufacturing and 
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Electric Pump Carts—Combine a motor- processing applications where a specialized pump 
driven pump and a wheeled frame for mobile dispensing and transferring isn't needed. 3DYK2 and 3DYK3 are designed 
of large volumes of DEF. Carts are used specifically with DEF to maintain specifically for handling flammable liquids and come 
purity when filling the reservoir of a diesel engine's Selective Catalytic with a static protection kit and explosionproof motor. 


Reduction SCR) system. 3 
Motor (SGR) uy Max. Max. Suction Max. Мах Item Automotive | 
HP For Container Size Flow Rate Viscosity Wetted Materials* Tube Length Fluid Temp. Head — Brand No. Fluids, Fuel & Oil ü 
Acid, Base & Solvent 38Y794 
110VAC Basic Pump with Discharge Hose 
Ys hp 55 gal 17 орт 300 cps 316 SS, ETFE, ҒКМ, PTFE 40 in 212°F  20ft Finish Thomp. 158526 
¥ hp 55 gal 17 орт  300cps 316 SS and PVC, ЕКМ, РР, PTFE 40 in 150?F — 20ft Finish Thomp. 5FZU5 
hp 55 gal 17 gpm 300 cps 316 SS and PVC, FKM, РР, PTFE, PVDF 40 in 160°F 201 Finish Thomp. 5FZU7 
35 hp 55 ga 40gpm 500 ср 316 SS and PVC, FKM, РР, PTFE, PVDF 40 in {60°F  80ft Finish Thomp. 5FZV1 
45 hp 55 gal 40gpm 500 cps Alloy 625 and PVC. FKM, PP, PTFE, PVDF 40 in 160°F 80 ft Finish Thomp. 5FZV3 
w hp 55 gal 40gpm  500cps 316 SS, FKM, PTFE, PVC 40 in 220?F 80% Finish Thomp. 5Ғ2/5 
45 hp 275 gal 40gpm 500 cps 316 SS and PVC, FKM, PP, PTFE, PVDF 48 in 160°F 801 Finish Thomp. 5FZV2 
¥ hp 275 gal 40 gpm 500 cps Alloy 625 and PVC, FKM, РР, РТҒЕ, PVDF 48 in 160°F 80# Finish Thomp. 5FZV4 
110VAC Metered Dispensing with Manual Shut-Off 
1 Vio hp 55 ga 130рт  300cps Сб, CER, Halar, Hastelloy C-276, PP, PVC, PVDF, V — 39 in 130°F — 36ft Dayton — 1DLR3 
110VAC Unmetered Dispensing with Manual Shut-Off 
1 Yo hp 55 ga 15gpm 1,500 cps CG, Hastelloy C-276, PP, PVC, V 39 in 130°F  36ft Dayton 1DLP8 
1 o hp 55 ga 15gpm 1,500 ср Сб, Hastelloy C-276, Polyethylene, PP, PVDF, V 39 in 175°F 36й Dayton X 1DLR1 
1hp 55 ga 32 орт 1, 500 cps CG, CPVC, Hastelloy C-276, PP, PVC, PVDF, V 39 in 175°F  36ft Dayton — 1DLPA 
220VAC Metered Dispensing with Manual Shut-Off 
1 Vio hp 55 ga 13 арт 300 срѕ CG, CER, Halar, Hastelloy C-276, PP, PVC, PVDE V — 39 іп 130°F  36ít Dayton 1DLR4 
220VAC Unmetered Dispensing with Manual Shut-Off А 
1 Vio hp 55 gal 15gpm 1,500cps Сб, CPVC, Hastelloy C-276, PP, PVC, PVDF V 39 in 1755:  36ft Dayton 1DLP5 DEF Electric 
ТҮРЕ Basi Р! ithout Disch: H Pump сые 
asic Pump without Discharge Hose 
VATI te gal iy oom 3,000 ops E.PP.SP. SS = 130°F —341 бойға — 6XGWA A A45NAS2 
110VAC Basic Pump without Discharge Hose 
Va hp 55 ga 13gpm 3,000 cps E PP, SP, SS — 1309:  34ft Sotera — 6XGW2 
Automotive Fluids, Fuel & Oil 
12VDC Basic Pump with Discharge } Hose 
i 4gpm 500 cps Polyacetal, PP, PVC,Polyethylene, Steel 15in 140 °F — Dayton 38Ү794 ~ 9 
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Electric Pump Carts " 
110VAC Metered Dispensing with Automatic Shut-Off Г 
Yiohp 55 gal, 275 gal, 330 gal 8 орт 10 cps ЕРОМ, РР, 55 48 in 104*F 48 # Liquidynamics 45NA82 DEF 
110VAC Metered Dispensin P Manual Shut-Off ы 
Yiohp 55 gal, 275 gal, 8 gpm 10 cps EPDM, PP, SS 48 in 104 °Е 48% Liquidynamics 45NA83 Stationary 
Diesel Exhaust Fluid us ано 45NA86 
12VDC Metered Dispensing with ютап Shut-Off 
Мо n 55 gal, 275 gal, 330 gal 8 gpm 10 cps EPDM, PP, SS 48 in 104°F 48% Liquidynamics 45NA86 
12VDC Metered Dispensing with Manual Shut-Of 
Yohp 55 gal, 275 gal, 330 gal 8 gpm 10 cps EPDM, PP, SS 48 in 104°F 48% Liquidynamics 45NA87 
110VAC Metered Dispensing with Automatic Shut-Off 
Yohp 55 gal, 275 gal, 330 gal 8 орт 10 cps EPDM, РР, SS 48 in 104°F 48% Liquidynamics 45NA78 
ohp 55 gal, 275 gal, 330 gal 8 gpm 10 cps EPDM, PP, SS 48 in 104°F 481 Liquidynamics 45NA80 * Food & 
1 Vo hp 55 ga 10 gpm 300 cps CB, C, РР, PTFE, 55316 39 in 1309:  72ft Dayton — 6GKR3 99 
1 Vio hp 275 gal 10gpm 1,500 cps CB, C, РР. РТҒЕ, 55316 50іп 1309: 72ft Dayton 6GKR2 Sanitary 
110VAC Metered Dispensing with Manual Shut-Off 3PXJ9 
ohp 55 gal, 275 gal, 330 gal 8 орт 10 cps EPDM, PP, SS 48 in 1044: 481 Liquidynamics 45NA79 
110VAC Unmetered Dispensing with Automatic Shut-Off 
Vs hp 55 gal Sgpm 300 cps 316 SS and EPDM, FKM, PP, PTFE 40 in 150°F 201 Finish Thomp. 5FZU3 
35 hp 55 gal 10 gpm 500 cps 316 SS and EPDM, FKM, РР, PTFE, PVDF 40 in 160°F 80% Finish Thomp. 5FZT9 
45 hp 275 gal 10 gpm 500 cps 316 SS and EPDM, FKM, PP, PTFE, PVDF 48 in 160°F 80 ft Finish Thomp. 5Е201 
1 Vio hp 55 ga 11 gpm 300 cps CB, C, РР, PTFE, 55316 39 in 130°F 728 Dayton — 6GKR1 
1 Vo hp 275 gal {i gpm  300cps CB, C, PP, PTFE, 55316 50 in 130*F  72ft Dayton 6GKRO 
Food & Sanitary 
110VAC Basic Pump without Discharge Hose 
1 Yio hp 55 gal 12 gpm 10,000 cps 316L SS, PTFE V, SC 39 in 175?F  200ft Dayton 10171 
1 Vio hp 55 ga 35 орт 1,000 cps 3161 SS, PTFE 39 in 175°F  36ft Dayton 3PXJ9 
1 Vio hp 55 ga 35gpm 1,000 cps 316L SS, PTFE 39 in 175°F  92ft Dayton ЗРХКІ 
220VAC. Basic Pun without Discharge Hose 
1 Vio hp gal 35 gpm 1,000 cps 316L SS, PTFE 39 in 175°F 360 Dayton ЗРХЈ8 
General — 
110VAC Basic Pump with Discharge Hose 
YA hp 55 ga торт 400 cps Brass, PTFE, SS 40 in 150°F 108 Finish Thomp. 3DYK2 
Va hp 55 ga торт 1400 cps Brass, PTFE, SS 48 in {50°F 10 ft Finish Thomp. 3DYK3 
a hp 55 gal 10gpm 400 cps PTFE, SS 40 in 150°F . 10ft Finish Thomp. 3DYK1 General 
* С = carbon, CB = carboblue, CER = ceramic, CG = carbon graphite, CPVC = chlorinated polyvinyl chloride, EPDM = ethylene propylene diene monomer rubber, Purpose 
ETFE = ethylene tetrafluoroethylene, F = fluorocarbon, FKM = fluoroelastomer, PP = polypropylene, PTFE = polytetrafluorethylene, PVC = polyvinyl chloride, 3DYK2 


PVDF = polyvinylidene fluoride, SC = silicon carbide, SP = santoprene, SS = stainless steel, V = viton. 
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PUMPS 
Drum Pumps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Acid, Base 
& Solvent 
53JU96 


Diesel Exhaust Fluid 
5FZU2 


Automotive 
Fluids, Fuel & Oil 
5UWG8 


I ARO @-— 


Allow more precise flow control than electric 
drum pumps and generate higher flow rates 
than hand drum pumps to dispense or trans- 
fer moderate to large amounts of fluid. They 
are powered by a compressed air supply to 
draw out fluids from a container and are suit- 
able for use in facilities with air compressors 
or compressed air systems. 


Acid, Base, and Solvent—Constructed 

of corrosion-resistant materials that with- 
stand a range of acidic and basic chemical 
concentrations. Pumps are used to dispense 
and transfer moderate to large volumes of 
substances and solutions in laboratories and 
chemical processing plants. 3DYK4 and 
ЗВҮК5 are designed specifically for handling 


Иа 


VERSA-MATIC" 


Pneumatic Drum Pumps 


called an air-operated oil transfer pump or 

a pneumatic fuel transfer pump, they are 
commonly used during automotive service 
and fleet maintenance to drain fuel tanks and 
remove spent fluids from vehicles and engine- 
powered machinery. 


Diesel Exhaust Fluid (DEF)—For use with 
DEF to maintain purity when filling the reser- 
voir of a diesel engine's Selective Catalytic 
Reduction (SCR) system. These pumps are 
certified to ISO standards that regulate the 
handling, transportation, and storage of DEF. 
They're typically used for dispensing and trans- 
ferring moderate to large volumes of DEF when 
servicing late model trucks and SUVs as well 
as SCR-based stationary industrial systems 


flammable liquids and come with a static 
protection kit. 


that operate on diesel fuel. 


General Purpose 


General Purpose—Designed for water trans- 
5UWG1 


fer and pumping fluids other than food, fuels, 
or corrosives. They're used to dispense and 
transfer moderate to large volumes of fluid in 
general manufacturing and processing applica- 
tions where a specialized pump is not needed. 


Automotive Fluids, Fuel, and Oil—Suitable 
for dispensing and transferring moderate to 
large volumes of fluids such as diesel fuel, 
coolant, washer fluid, power steering fluid, 
transmission fluid, and engine oil. Sometimes 


For Max. Max. 
Container Flow Suction Max. Fluid Max. Item 
Size Rate Air Inlet Size Wetted Materials* Includes Tube Length Viscosity Temp. Head Brand No. 
Acid, Base & Solvent 
Basic Pump with Discharge Hose 
12.5gpm Y4 in FNPT Santoprene "ip Tube, Grounding Strap, Hose" 40% in  15000cps 180°F 2218. Dayton 53JU96 
144 орт Vain FNPT PP, Polyurethane 10 ЫНЫ por 38in  200ps — m Aro 1ZRZ2 
15gpm in MNP 31655 & PVC, FKM, РР, PTFE Clamp, Hose, Motor, Pump 40 in 300cps 150 °Е 510170. Finish Thompson 5Р206 
15gpm in MNP 316 SS, ETFE, FKM, PTFE Clamp, Hose, Motor, Pump 40 in 300 cps 212°Е 17 ft. Finish Thompson 158527 
15gpm іп MNP Alloy 625 & PVC, FKM, PP, PTFE, PVDF Clamp, Hose, Motor, Pump 40 in 300cps —160?F _5to 17 ft. Finish Thompson 5Е208 
55 gal i Ball Valve, Bung Adaptor Assembly, ч ° 
15gpm Жіп FNPT Hytrel Dip Tube, Grounding Strap, Hose 39%ein  15,000cps 225°F 231 ft. Dayton 53JU98 
16 gpm іп MNP Alloy 625, CPVC, PTFE Hose and Clamp, Motor 40 in 1,500 cps 1504: 501. Finish Thompson 3DYJ7 
16 gpm гіп МЇРТ rass, PTFE, SS Motor and Static Kit 40 in 2,000 cps 150 °F 108. Finish Thompson 3ВҮК4 
22 gpm 1⁄4 in MNP Alloy 625, PP, PTFE, PVDF, Viton Hose and Clamp, Motor 40 in 330cps 160 °F 38 ft. Finish Thompson 3DYJ2 
22gpm Ain МЇРТ Alloy 625, PTFE, PVDF, Viton Hose and Clamp, Motor 40 in 330cps 120%Ғ 38ft. Finish Thompson  3DYJ5 
22 gpm йіп MNP. PP, PTFE, PVDF, SS, Viton Hose and Clamp, Motor 40 in 330cps 1609: 38ft. Finish Thompson 3DYH7 
22gpm іп МЇРТ PTFE, SS, Tefzel, Viton Hose and Clamp, Motor 40 in 330cps  220^F 38ft. Finish Thompson 3DYJ9 
борт “іп MNP Brass, PTFE, SS Motor and Static Kit 40 in 2,000 cps 150 °F 101. Finish Thompson ЗрҮК5 
275gal 220рт іп МАРТ Alloy 625, PP, PTFE, PVDF, Viton Hose and Clamp, Motor 48 in 330cps 160%Ғ 38ft. Finish Thompson 30ҮЈЗ 
22 gpm TA in MNP PP, PTFE, PVDF, SS, Viton Hose and Clamp, Motor 48 in 330 срѕ 160%Ғ 38 ft. Finish Thompson 3DYH8 
Basic Pump without Discharge Hose 
4gpm іп FNP Carbon Steel, PTFE — 33 sin 1,000cps - — Aro 3ZA80 
4gpm іп FNP’ Carbon Steel, PTFE 3 in Diameter Air Motor, Suction Tube 11 2352 іп 4,000 cps — — Aro 3P961 
4gpm  4inFNP Polyethylene, SS — 19%in  1,000cps - — Aro 3ZA78 
4gpm Yin FNP PTFE, SS = 33 16 in 1,000 cps — — Aro 3ZA79 
55 gal 10gpm % in MNP PTFE, SS Motor and Clamp 40 in 7,000 cps 200 °F 90 ft. Finish Thompson 3DYL1 
110рт “іп FNP Buna, РР Air Filter/Regulator 29 іп 1,000 cps 180 °F - Versa-Matic 40XD28 
110рт біп FNP РР, PTFE Air Filter/Regulator 29%6in  1,000cps 180 °F — Versa-Matic 40XD29 
110рт іп FNP РР, Santoprene Air Filter/Regulator 29%6in 1,000cps 180 °F = Versa-Matic 40XD30 
12 gpm Жіп FNP 316 SS, PTFE — 393%4іп ^ 200cps — — Aro 1ZRZ4 
Automotive Fluids, Fuel & Oil 
Basic Pump without Discharge Hose 
in Fl Aluminum, Brass, Nitrile Rubber, Pump with Bung Adaptor, Nipple for i o 
3.7 gpm У іп FNP Polyurethane, Steel, Turcite, Zinc Connecting Air Filter, Suction Tube 37 Әп 850cps 140%Ғ 26 ft. Dayton 5UWG8 
in Fl Aluminum, Brass, Nitrile Rubber, Pump with Bung Adaptor, Nipple for i o] 
4.76 gpm Жіп FNP Polyurethane, Steel, Turcite, Zinc Connecting Air Filter, Suction Tube 37 in 1,750 срзѕ 140 °F 26 Dayton 4AYD6 
55 gal in Fl 2 in Air Motor, 2 in Bung Adapter, Air Line ; 
9 9gpm іп FNP Buna, Carbon Steel Coupler, Connector rH дараг Valve 34 % in 200 cps — — Aro 2P529 
in Fl Aluminum, Brass, Nitrile Rubber, Pump with Bung Adaptor, Nipple for A o 
10.6 орт Жіп FNP Nylon, Polyurethane, Steel Connecting Air Filter, Suction Tube 37 in 440 cps 140 °F 26 Dayton SUWGG 
12 gpm іп FNP Aluminum, Hytrel Filter/Regulator 39 %4 in 200 cps — — Aro 1ZRZ5 
Diesel Exhaust Fluid (DEF) 
Basic Pump with Discharge Hose 
in Fl Ball Valve, Bung Adaptor Assembly, А о 
55 gal 12.5gpm !4in FNP PTFE Dip Tube, Grounding Strap, Hose 3934 in  15,000cps 212°F 231 Dayton 53JU97 
144 орт Yin FNP РР, Santoprene 10 kx ra 38in —200ps  — == Аго 1ZRZ3 
Unmetered Dispensing with Automatic Shut-Off 
8gpm іп FNP 31655, CarboBlue, Carbon, PP, PTFE Pump Package 41 in 450cps 130 °Е 40 ft. Dayton 6GKR5 
15 gpm “іп МАРТ 316SS & EPDM, FKM, PP, PTFE Clamp, Hose, Motor, Pump, 5.5 40 in 300 cps 150 °Е 510171. Finish Thompson 5FZU4 
55 gal 9p i bb Automatic Nozzle, Sealed Adapter ` р 
А Clamp, Hose, Motor, Pump, 5.5 А x = 
22 орт. ‘іп MNPT 31655 & EPDM, FKM, РР, РТЕЕ, PVDF ро Nozzle, Sealed Adapter 40 in 300cps 160%Ғ 10t038ft. Finish Thompson | SFZUO 
8gpm Фіп FNPT 31655, CarboBlue, Carbon, РР, PTFE Pump Package 53 in 450cps 130 °Е 40 ft. Dayton 6GKR4 
275 9al 959 орт іп МАРТ 31655 & EPDM, FKM, PP, PTFE, PVDF Rond 48in  300cps 160°Е 10to38ft. Finish Thompson БЕЛИ? 
General Purpose 
Basic Pump without Discharge Hose ] ] 
55gal 10.6 орт %in FNPT Aum mom, Nickel Plated Steel, 2 in Bung Adapter 22 vin 1,500cps 140^F — 10ft Dayton SUWG1 


* CPVC = chlorinated polyvinyl chloride, ETFE = ethylene tetrafluoroethylene, FKM = fluoroelastomer, РР = polypropylene, PTFE = polytetrafluorethylene, PVC = polyvinyl chloride, 
PVDF = polyvinylidene fluoride, SS = stainless steel. 
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" General 
ZTA Dayton Purpose 
£ gg | riii THOMPSON INC. 1DLK6 


Drum Pump Motors 


Used to drive the impeller of a drum pump to draw 
fluids out of a container. Motors typically have 
a threaded connection on their base for attach- 


Pneumatic 


ing a drum pump tube to form a complete pump зрүмв 
assembly. Commonly used to replace or upgrade an 
existing motor and can be paired with a compatible 
drum pump tube to allow one motor to be used with General 
different container types or sizes. Purpose 
Е | . 5FZV6 
General Purpose Electric—Draw power directly from an electrical outlet or from 
an internal rechargeable battery to drive the impeller of a pump. They transfer a 
range of nonflammable fluids in everyday environments and deliver a steady supply 
of power for more consistent and accurate flow rates than pneumatic motors. 
Pneumatic—Operate on a compressed air supply to drive the impeller of a pump 
and have less risk of ignition than general purpose electric motors so they can be 
used with a wider range of fluids. Their air-powered design provides precise control Pneumatic 
of motor torque and operates without straining or overloading an electrical system. 5UWF2 
Nominal Motor Full Load Housing Item 
Voltage HP — Amps  DutyCycle Material Includes Brand No. 
General Purpose Electric m ne 
қ arger, Inisi 
Ув һр 10.8A Continuous Nylon Wall Hanger Thompson 40P656 
12VDC hp 108A Continuous Nylon 12V Car Charger MUN 40P657 
; Cordless Motor — Finish 
Vs hp 10.8 A Continuous Nylon and Battery Pack Thompson 40P658 
{hp 854A  Intermittent Anodized Aluminum = Dayton 1DLK8 Motor Air Air Motor Max. Air Item 
Thp 85A intermittent Plastic С JEP _ Dayton 1DLK6 rA Consumption Inlet Size RPM Pressure Includes Brand No. 
ч ‘or ug, inis neumatic ЖС р i TR 
410vac “hp 2A Continuous Nylon ATA К Thompson SFZV6 „Тат Yin NPT 10000АРМ 80р] ы Dayton 11237 
i ower Cort Inisi cim | i all Valve, Inisi 
ib 56А Continuous Nylon Motor, or, Plug Thompson SFZV8 Ys 40 psi Уд in MNPT 300 їо 11,000 100 psi Muffler Thompson SFZV7 
Жһр 64A intermittent Dayton SUWF1 32 cfm А 4 Ball Valve, Finish 
“900 AC Thp БА Intermittent Anodized Aluminum = Dayton  TDLK9 (9100 psi ап МАРТ 9,000 REM 100 pi. Muffler _ Thompson ЗрҮМВ 
1 hp 5A Intermittent = Dayton 1DLK7 % 15сіп X Ув іп ЕМРТ_ 8,000RPM 90psi Exhaust Muffler Dayton БІЛМЕ? 
Drum Pump ££) ЙЫ 
` Aluminum 
Tubes Suction Tube 
Have a rigid intake shaft and an impeller for drawing fluid out of a 216 Staines 23ниво 
container. Also called a barrel tube, these tubes attach to a pump motor Steel Suction 
and fit through the opening of a container to dip into the fluid within. The Tube 2 
impeller rotates when driven by a pump motor to move fluid through the 15R523 
shaft and up to the outlet of the pump. Drum pump tubes can replace | 
a damaged tube on an existing drum pump assembly or be paired with 
a separate motor to create a custom pump assembly. They can also be CPVC 
swapped out to adapt a drum pump for compatibility with different fluids. Suction 
Suction Max. Max. Tube 
Tube For Flow Max. Fluid Item 
Length Container Size Rate Viscosi Wetted Materials* Temp. Brand No. 1DLL1 
316 Stainless Steel Suction Tube Material ERA 
von 5 gal 3 ша 316 5 FKM, PTFE, ETFE 212°F Finish Thompson 158523 
35 іп 55да! 24 T50CPS 316 SS Aluminum, PTFE 2009: Dayton | 
40in 30 gal, 55 gal_10 gpm 15000 CPS 55, PTFE 200 °F Fini Polypropylene 
40in 30 (гі, 55 gal 16 орт 2000CPS SS, PTFE Suction Tube 
40 in 30 gal, 55 gal 171 PPS 316 SS, FKM, PTFE, ETFE 5FZU9 
40іп 30 gal, 55 gal 40 gp PS 55, PTFE, Tefzel, Viton 220*F Finish Thompson 
48 іп 55 gal, 275 gal 16 gpm 2000 CPS SS, PTFE E 150?F Finish Thompson — 3DYN3- 
48in 55 gal, 275 gal 17 gpm 300 СР5 31655, FKM, PTFE, ETFE 212°F Finish Thompson — 15R525 
ы Suction Tube Material 
55 gal ЕЗ gpm 1500 CPS Aluminum, Carbon Graphite, PTFE, 316 SS 175 °F Dayton 53RU60 r 
47i in 275 gal 5 gpm. 1500 CPS Aluminum, Carbon, PTFE, 316 SS 175 °F Dayton 53RU61 | 
CPVC Suction Tube Materia - ie E Н 
35 іп 55 gal 24 орт 750 СР5  CPVC, Aluminum, Hastelloy C, PTFE, Viton 140*F Dayton SUWF4 єй 
39 in 55gal З5 орт 1500 CPS GNG, Carbon Graphi e, Hastelloy 175 °F Dayton 1DLL1 
40in 55gal, 275 gal 16 gpm 2000CPS CPVC, PTFE, Alloy 625 {50°F Finish Thompson 3DYN4 
Kyna n Tube xr Я ЕГНЕ ЕЕ Е E EIS er ee Е 
35% 55 gal - um 750 CPS Aluminum, ШЕ loy C, PTFE 165 °F on SUWF6 _ 
F iction Tuh a Materia GER бы Еген 
. 39in 55 gal 35 gpm 1: ayton ШЕК) 
40іп 30 gal, 55 gal 40 орт 2 Thompson 30) 
48in 55 gal, 275 gal 40 gpm jompson 
Polypropylene Suction Tube Material — — М 
16 in 5 gal 17 gpm Thompson 
16 іп 5 gal 17 gom 300 СРЅ KM 150?F Finish Thompson Polypropylene 
35 іп 55 gal 24gpm 750 CPS PP, Aluminum, CIE T 20, PTFE, Viton 130 °F Dayton Suction Tube 
39 in 55 gal 35 арт 1500 CPS Carbon Graphite, Hasteloy C-276, PP, PTFE 130 °F Dayton Description — Brand 3DYL2 
40 in 30041, 55 gal 17 gpm 300 СРЅ РР, PTFE, FKM, 316 55 160 °F Finish Thompson Accessories 
40 in 30gal, 55 gal 17 gpm 300CPS РР, PTFE, PVDF FKM, Alloy 625. 160 °F Finish Thompson Suction Dayt 
40in 30gal, 55да! 40 gpm 2000 CPS PP PTFE, PVDF, Viton, Alloy 625 160 °F Finish Thompson Strainer Payton 
40іп X E gpm 2000 СРб РР, PTFE, PVDF Viton, SS, 160 °F Finish Thompson Bung Adapter Dayton 
48 in gal 40 gpm 2000 CPS PP. PTFE. PVDF Viton, Alloy 6 625 160?F Finish Thompson Drum Pump рау 
48in 55 фа. T 48 gpm 2000 CPS PP PTFE, PVDF. Viton, SS, 160 °F Finish Thompson Nozzle ayton 
* С = carbon, CPVC = chlorinated polyvinyl chloride, ETFE = ethylene tetrafluoroethylene, FKM = fluoroelastomer, PP = polypropylene, 
PTFE = polytetrafluorethylene, PVDF = polyvinylidine difluoride, SS = stainless steel. 
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Hand Drum Pumps 


Allow pumping where there's no access to a power 
source and ideal for dispensing and transferring small 
amounts of fluid. These manually powered devices, 
sometimes called a manual or rotary drum pump, are 
operated by a crank, lever, or other mechanism to draw 
fluids out of a container. 


General Purpose—General purpose hand drum 
pumps are designed for water transfer and pumping 
fluids other than food, fuels, or corrosives. They're 
used to dispense and transfer small volumes of fluid 
in general manufacturing and processing applications 
where a specialized pump isn't needed. 


Cleaning—Manually powered devices are operated 

by a lever or other mechanism to dispense and transfer 
small volumes of soap, detergent, degreaser, wax, or 
other cleaning solutions used in janitorial and sanita- 
tion. They allow pumping where there's no access to 

a power source and include an adapter that allows the 
shaft of the pump to be mounted through the bung hole 
of a drum or other container. Pumps are made of mate- 
rials that withstand the potentially corrosive effects of 
cleaning products. 


Food and Sanitary—Comply with specific sanitary 
standards of the food and drug industry to minimize 
the risk of product contamination. Also called food 
grade drum pumps, they allow pumping where there's 
no access to a power source. Pumps are typically used 
to dispense and transfer small volumes of syrups, 
juices, oils, and soaps in food, beverage, and pharma- 
ceuticals production. 


Action Max. 
Type For Container Size Max. Flow Rate Viscosity 
General Purpose 
Basic Pump with Discharge Hose 
Piston 55 ga 160 oz per stroke 1 срв 
Basic Pump with Spout 
Piston 1 gal 1 oz per stroke 1,000 SUS 
Piston 1 gal, 5 gal 1 oz per stroke 1,000 SUS 
Piston 55 ga 220zperstroke 1,000 SUS 
Piston 55 gal 220zperstroke 1,000 SUS 
Rotary 55 gal 10 gpm @ 120 strokes 2,000 SUS 
Rotary 55 gal 27 gpm @ 120 strokes 5,000 SUS 
Cleaning 
Basic Pump with Discharge Hose 
Piston 15 gal, 30 gal, 55 gal 28 oz per stroke — 1,500 SUS 
Piston 15 gal, 30 gal, 55 gal 28 oz per stroke 1,500 SUS 
Basic Pump with Spout 
8, 10 or 12 oz 
Lever 15 gal, 30 gal, 55 gal per stroke 1,000 cps 
8, 10 or 12 oz 
Lever 15 gal, 30 gal, 55 gal per stroke 1,000 cps 
Food and Sanitary 
Basic Pump with Discharge Hose 
Siphon 5 gal 2 oz per stroke 300 cps 
Siphon 15 gal, 30 gal, 55 gal 5 oz per stroke 420 cps 
Basic Pump with Spout 
Lever 55 gal 10 oz per stroke 2,200 cps 
Piston 5 gal 16 ozperstroke 8,000 cps 
Piston 55 gal 8 oz per stroke 8,000 cps 
Piston 55 gal 15 oz per stroke 8,800 cps 
Diesel Exhaust Fluid (DEF) 
Basic Pump with Discharge Hose 
Lever 1598.30 gal 55 g 17 oz per stroke 1,000 SUS 
Piston 5 gal, 15 gal, 30 gal, 55 gal 8 oz per stroke 4.000 SUS 
Piston 15 gal, 30 gal, 55 ga 22 oz per stroke 4,000 SUS 
Piston 55 gal 5 арт @ 120 strokes 500 SUS 
Piston 55 gal 7 gpm @ 120 strokes 500 SUS 
Basic Pump with Spout 
Lever 15 gal, 30 gal, 55 ga 10 oz per stroke ^ 1,500 SUS 
Lever 15 gal, 30 gal, 55 gal 10 oz per stroke 1,500 SUS 
Lever 15 gal, 30 gal, 55 gal 12 oz per stroke 2,000 SUS 
Piston 5 gal, 15 gal, 30 gal, 55 gal 8 oz per stroke 4,000 SUS 
Piston 5 gal, 15 gal, 30 gal, 55 gal _ 8 oz per stroke 5,000 SUS 
Piston 15 gal, 30 gal, 55 ga 20 oz per stroke 2,000 SUS 
Piston 15 gal, 30 gal, 55 gal 22 oz per stroke 4,000 SUS 
Rotary 15 gal, 30 gal, 55 gal 8 oz per stroke 5,000 SUS 
Rotary 15 gal, 30 gal, 55 gal 12 gpm @ 120 strokes 2,000 SUS 
Rotary 15gal, 30 gal, 55 gal 12 (рт @ 120 strokes 2,000 SUS 
Siphon 5 gal 2 gpm @ 120 strokes 500 SUS 


Diesel Exhaust Fluid (DEF)—Designed for use 
with Diesel Exhaust Fluid (DEF) to maintain purity 
when filling the reservoir of a diesel engine's 
Selective Catalytic Reduction (SCR) system. They 
can draw small volumes of DEF out of a container 
and allow pumping where there's no access to a 
power source. For use when servicing late model 
trucks and SUVs as well as SCR-based stationary 
industrial systems that operate on diesel fuel. 


Automotive Fluids, Fuel & Oil—Manually oper- 
ated by a crank, lever, or other mechanism they 
allow pumping where there's no access to a power 
source and can dispense and transfer small volumes 
of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, 
power steering fluid, transmission fluid, and engine 
oil. Pumps and are commonly used during automo- 
tive service and fleet maintenance to drain fuel 
tanks and remove spent fluids from vehicles and 
engine-powered machinery. 


Acid, Base, and Solvent—Operated by a lever or 
other mechanism to dispense and transfer small 
volumes of substances and solutions in laboratories 
and chemical processing plants. They allow fluid 
transfer where there's no access to a power source. 
Pumps have corrosion-resistant construction that 
withstands a range of acidic and basic chemical 
concentrations. 


Item 

Wetted Materials* Brand No. 
ABS, Buna-N Rule 4P018 
PE, PP Dayton 5UWGA 
PE, PP Dayton 5UWG3 
Cork, Nitrile, N, PTFE, SS, Viton Dayton 5UWH3 
Cork, Nitrile, PP, PTFE, SS, Viton Dayton 5UWHA 
and Buna Rubber, CI, S Dayton 7Р071 
Cast AL, Cl, NRB PE, 5 Dayton 7P085 
PE, PVC Action Pump 494P32 
PE, PVC Action Pump 494P33 
304 SS, PP, Viton Action Pump 3KUL5 
Carbon S, PP Action Pump 3KUL3 
PE, SS = 49XY75 
PE = 49XY67 
PP, SS — 21YL49 

PE, PP — 8AZV1 
PE, PP = 8AZV4 
PE, PP Action Pump 49XY73 
PT, PE, PP, PVC, Viton Dayton 5UWG7 
Glass, PVC, Viton Dayton 3BY43 
Glass, PVC, Viton Dayton 3BY44 
PE, PP Dayton 4HA27 
PE, PP Dayton 4HA28 
Polyphenylene Sulfide, PVDF, SS Dayton 5XA54 
DF, SS Dayton 5XA55 
304 SS, PTFE Dayton 38Y792 
Glass, PVC, Viton Dayton 4HA32 
PTFE, PVDF, SS Dayton 4HA31 
PTFE, SS Dayton 3BY48 
Glass, PC Viton Dayton 4HA33 

304 SS, Glass Filled 

РР PTFE, Ryton Dayton 38Y790 
304 SS, PTFE, PVDF Dayton 38Y791 
304 SS, PTFE, PVDF Dayton 38Y793 
PE Dayton 38Y789 


* ABS = acrylonitrile butadiene styrene, AL = aluminum, BR = brass, EPDM = ethylene propylene diene monomer rubber, N = 
nylon, NBR = nitrile butadiene rubber, NR = nitrile rubber, NRB = nitrile Buna-N rubber, PE = polyethylene, POM = acetal, PP = 
polypropylene, PPCP = polypropylene co-polymer, PPS = polyphenylene sulfide, PT = polyacetal, PTFE = polytetrafluorethylene, 
PVC = polyvinyl chloride, PVDF = polyvinylidene fluoride, S = steel, SS = stainless steel, TP = thermoplastic polyurethane. 
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Hand Drum Pumps 


Action 
Type 


For Container Size 


Max. Flow Rate 


Diesel Exhaust Fluid (DEF) (Cont.) 
Unmetered Dispensing with Automatic Shut-Off 


Lever 55 gal, 275 gal, 330 gal 10 oz per stroke 
Lever 55 gal, 275 gal, 330 gal 10 02 per stroke 
Lever 55 gal, 275 gal, 330 gal 10 02 per stroke 
Unmetered Dispensing with Manual Shut-Off 
Lever 55 gal, 275 gal, 330 gal 10 oz per stroke 
Lever 55 gal, 275 gal, 330 gal 10 о2 per stroke 
Lever 55 gal, 275 gal, 330 gal 10 oz per stroke 
Automotive Fluids, Fuel and Oi 
Basic Pump with Discharge Hose m 507 
4 арт 
Lever 55 ga a es 
Piston TE 0.14 oz per stroke 
Piston 30 gal, 55 gal 3.3 о2 per stroke 
Piston 30 gal, 55 gal 8.5 oz per stroke 
Rotary 15 gal 10 oz per stroke 
Rotary 15 gal 10 oz per stroke 
Siphon 15 gal, 30 gal, 55 gal 12 0z per Stroke 
Basic Pump with Spout 
Lever 15 gal, 30 gal, 55 gal 10 oz per stroke 
Lever 15 gal, 30 gal, 55 gal 15 02 per stroke 
Lever 15 gal, 30 gal, 55 gal 16 oz per stroke 
Lever 55 gal 11 02 per stroke 
Piston 5 gal, 15 gal, 30 gal, 55 gal — 8 oz per stroke 
Piston 5 gal, 15 gal, 30 gal, 55 gal — 8 oz per stroke 
Piston 5 gal, 15 gal, 30 gal, 55 gal 16 oz per stroke 
Piston 15 gal, 30 gal, 55 gal 20 oz per stroke 
Piston 55 gal 11 oz per stroke 
Piston 55 ga 14 oz per stroke 
Piston 55 gal 14 oz per stroke 
Piston 55 gal 25 oz per stroke 
Rotary 15 gal, 30 gal, 55 gal Ворт @ 120 strokes 
Rotary 15 gal, 30 gal, 55 gal 10 gpm @ 120 strokes 
Rotary 15 gal, 30 gal, 55 gal 15 gpm € 120 strokes 


Hand Pump Only 
Rotary 5 gal, 15 gal, 30 
Rotary 5 gal, 15 gal, 30 


Rotary 15 gal, 30 gal 


Acid, Base and Solvent 


gal, 55 gal 10 gpm @ 120 strokes 
gal, 55 gal 27 gpm @ 120 strokes 


Metered Dispensing with Manual Shut-Off 


,55gal 10gpm @ 120 strokes 


Unmetered Dispensing with Manual Shut-Off 


Lever 15 gal, 30 gal, 55 gal 27 oz per stroke 
Piston 5 gal 2 0z per stroke 
Piston 55 gal 25 oz per stroke 
Rotary 55 gal 13 oz per stroke 
Rotary 55 gal 13 oz per stroke 


Basic Pump with Discharge Hose 


Piston 15 gal, 30 gal, 55 gal 28 oz per stroke 
Piston 30 gal, 55 gal 28 oz per stroke 
Piston 30 gal, 55 gal 36 oz per stroke 
Siphon 15 gal, 30 gal, 55 gal 4 oz per stroke 


nitrile Buna-N rubber, PE = polyethylene, POM = acetal, PP = polypropylene, РР! 


Max. 
Viscosi 


11 


10 cps 
10 cps 
10 cps 


10 cps 
10 cps 
10 cps 


1,6805 


3,000 5 
500 SU 
500 SU 
900 cp: 
900 с) 

3,000 5 


700 ср. 
4,000 S 
1,500 5 


50 SUS 


4,000 5 
5,000 5 
4,000 S 
2,000 5 


50 SUS 


8,000 S 


US 


US 
US 


US 
US 
US 
US 


US 


8,000 SUS 
1,500 SUS 
2,000 SUS 
2,000 SUS 
2,000 SUS 


2,000 SUS 
1,500 SUS 


2,000 SUS 


1,500 SUS 
5,000 SUS 


1,500 SUS 
1,500 SUS 
1,500 SUS 


1,500 SUS 
650 cps 
650 cps 

1,000 SUS 


* ABS = acrylonitrile butadiene styrene, AL = aluminum, BR = brass, EPDM = е propylene diene monomer rubber, М = nylon, NBR = nitrile butadiene rubber, NR = nitrile rubber, NRB = 


Wetted Materials* 


EPDM, PP, SS 
PE, SS, Viton 
PP, Viton 


EPDM, PP, SS 
PE, SS, Viton 
PP, Viton 


PT, PVC, SS, Polyurethane 


AL, Buna-N, Nitrile, PE, PVC, S 
AL, BR, Buna-N, N, PP 
AL, BR, Buna-N, N, PP 
PTFE, Ryton, 55, Viton 
PTFE, Ryton, SS, Viton 

PE, PVC, Viton 


S, Viton 
Buna-N, Plated S, PE, 
PP, Zinc Alloy 
AL, Buna-N, PE, 5 
Fluorocarbon, PP 
PE, PP 
РЕ,5 
РЕ, РР 
РЕ,5 
Fluorocarbon, PP 
N, PP, PTFE, SS 
PP, S, Viton 
301 SS, AL, Buna-N, 
PTFE, Zinc Plated S 
304 SS, PVDF 
POM, CI, Graphite, 
Buna-N, Paper, 5 
Buna-N, Сї, $ 


Buna-N, СІ, $ 
Cast AL, CI, Buna-N, PE, S 


POM, AL, Buthil Tereftalat, Cl, 
Graphite, Buna-N, Paper, S 


AL, Buna-N, РТ, SS, 5 
AL, BR, N, PVC, Rubber, S 
301 SS, AL, Buna-N, 
PTFE, Zinc Plated S 
301 SS, Buna-N, CI, 
Zinc Plated 5 
301 SS, Buna-N, CI, 
Zinc Plated 5 


PVC 
PE, PVC 
PE, PVC 

PVC 


Bra 


Liquidynamics Inc. 
Liquidynamics Inc. 
Liquidynamics Inc. 


Liquidynamics Inc. 
Liquidynamics Inc. 
Liquidynamics Inc. 
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Ас 
Ас 


ion 
ion 
бау 
бау 
Day! 
бау 


Пау 
бау 


бау 
бау 
бау 
бау 
бау 
бау 


Day 
бау 


nd 


Dayton 
Dayton 


on 


Dayton 


Pump 
Pump 
on 
on 
on 
on 


Fill-Rite 


on 
on 
on 


yton 
Fill-Rite 


on 
on 


Fill-Rite 


on 
on 
on 


on 
on 


on 


on 
on 


Fill-Rite 


Fill-Rite 


Fill-Rite 


Action 
Action 
Action 
Action 


Pump 
Pump 
Pump 
Pump 


polyvinyl chloride, PVDF = polyvinylidene fluoride, S = steel, SS = stainless steel, TP = thermoplastic polyurethane. 


Digital Hydronic Manometers 


Meters help balance hydronic heating and cooling 
systems and check pump performance. 


5LB25—Meter displays differential, high-side, and 
low-side pressures simultaneously, without having to 
change hose connections or instrument valve settings. 
Features a backlit display. Includes a carrying case, 
hose set, batteries, and an AC adapter. 


5LB24—Has all the same features as No. 5LB25, 
plus displays volumetric flow when a Cv (Kv) factor 
is programmed. Up to 100 Cv (Kv) factors can be 


Pressure Pressure 
Range Resolution 
+/-2068 kPa, 0.001 psi, 
+/-300 psi 0.01 kPa 
0 to 15 psi 
01030 рѕї 0.01 psi 
0 to 50 psi 
010 100 psi 
010 200 рѕї 0.1 psi 
0 to 500 psi 


includes interface cable and software. 


48GC43 to 48GC48—Feature a field-adjustable damping 
function that lets you choose the level of display averaging 
rate corresponding to the fluctuation level. Models also have a 
hold feature, visual and audible overpressure alarms, memory 
function that stores up to 40 readings, and a backlight that 
provides auxiliary illumination for low-light conditions. 


Pressure Operating Flow Range Power Mfr. 
Accuracy Temp. Ran e (gpm) Source, Battery Life — Brand Medel 
510 45°C, el inimum 75 
+1% 01100 091011206 010 9999 Batteries 12hrs. TS! Alnor -HM 65 
490A-1 
A 3 

o о 9V Alkaline - 
+0.5% 32° to 140?F — Battery 100 hrs. Dwyer 1904-4 
490A-6 
490A-5 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Item 
No. 
5LB25 
5LB24 
486043 
480044 
480045 
480046 
480048 
48GC47 


Item 
No. 


49XX26 
48GP46 
521068 


49ХХ27 
48GP47 
52LC69 


4AYD5 


2UY12 
SUWHO 
5UWG9 
49XY79 
49XY76 
2UY14 


4AYD4 


3BY42 


4HA26 
30J077 
3BY45 
4HA30 
3BY46 
3BY47 
6XGV2 
2RUK1 
2RUJ9 


3KUE7 
3BY41 
4VCR2 
4HA38 


4HA34 
4HA35 


GHKV4 


2RUK2 
5XA53 


1P892 
1P893 
4FY14 


494P34 
6PFL1 
6PFLO 
494P35 


Automotive Fluids, Fuel & Oil, 
Basic Pump with Discharge Hose 


4AYD5 
АА 
Automotive 
Fluids, Fuel 
& Oil, Acid, Base 
Basic Pump & Solvent, 
with Spout Basic 
4AYD4 Pump with 
Discharge 
Hose 
494P34 
Acid, Base 
& Solvent 
Basic 
Pump with 
Discharge 
Hose 
494P35 


Item 
Item Wetted Materials* — Brand Мо. 
General Purpose Hand Drum Pumps Accessories 

Bung Adapter Polypropylene Dayton 10174 
Fume Barrier Polypropylene/Viton Dayton 10176 
Suction Strainer Polypropylene Dayton 1DLT8 
Suction Strainer Kynar Dayton 1DLU1 
Quick Disconnect Polypropylene Dayton 1DLU7 
Drum Pump Bracket 30455 Dayton 1016 


P = polypropylene co-polymer, PPS = polyphenylene sulfide, PT = polyacetal, PTFE = polytetrafluorethylene, PVC = 


e 


entered. Meter also calculates brake power, heat flow, Cv (Kv) 
factors, and impeller sizing. Stores up to 1000 data points for 
later recall or download to a PC using the USB interface. Also 


PUMPS Scan. Order. Done. 
Liquid Level Switches Details on page A1. 


Sensing Solutions since 1959 


Vertical-Mount Liquid 


30 221°F Max 15 Selectable 
30 221°F Мах 15 Selectable 
Y in NPT 30 221'FMax 100 Selectable 
30 221°Е Мах 100 Close On Rise 
30 221'FMax 100 Selectable 


.25 in Kynar 10in 1.0іп Kynar .63 in M9000 22Y35 


2A554 H 
Level Switches 
| These float switches mount in the top and/or bottom of a tank 
or vessel to actuate High/Low alarms, control relays, PLC's, or 
other low power devices. Encapsulated, magnetic dry contact 
reed switches can deliver more than 5 million switching cycles 
at rated electrical loads. 
z On select models, operation can be changed to be Normally 
қ Pere Closed or Normally Open (dry, empty tank conditions) by 
| 1 ce 2Аэз removing and flipping the floats. 
y = During installation, Adjustable Vertical models can be set lower 
4YM31 by up to 2", or higher by up to 69". 
Tank Operating Max. 
BS Connection VA Temp. Pressure Switch Overall Float Float Float Stem Stem Mfr. Item 
-- Item Size Rating Range (psi) Function Length Material Length Dia. Material Length Model No. 
“2 Vertical Open Tank 
4 30 221'FMax 150  OpenOnRise 32.94 in Buna N 125in 0.9іп Brass 32.0 in M4168-2 2ZY50 
Drum 30 221°F Max 150 Selectable — 32.94 in Buna N 125in 0.9іп Brass 32.0 in M4168-3 2ZY51 
| Liquid Level % іп NPT 30 302°Е Мах 150 Close OnRise 2.94in Stainless Steel 1.59in 0.9in Stainless Steel 2.0 in M4169-1 2ZY52 
| Switch 30 302°Е Мах 150 Ореп On Rise 32.94 in Stainless Steel 1.59 in 0.9 іп Stainless Steel 32.0 in M4169-2 2ZY53 
| 30 302°F Max 150 Selectable 32.94іп Stainless Steel 1.59 in 0.9 in Stainless Steel 32.0 in M4169-3 27Ү54 
| = 30 221°F Мах 50 Ореп On Rise 4.06 in Buna N 1.0іп  10in Brass 4.06 in M3782 11K183 
15 221*FMax 50 Ореп Оп Аіѕе 1.85іп Polypropylene 0.63in 0.58in Polypropylene 1.25in ^ M3326-NPT  5DYC4 
15 221°F Max 50 Сіо5е On Rise 1.85 іп Polypropylene 0.63in 0.58іп Polypropylene 1.25 in М3326-МРТ-МО 5DYC3 
15 221°F Мах 100 Open OnRise 1.41 in Polypropylene 0.44 in 0.78іп Stainless Steel 0.75 in M4035 SDYC6 


5 in Kynar 1.0іп 1.0іп Kynar .63 in М59000 27Ү45 
:63 in M8000 24554 
:63 in M8000-NO — 5DYC9 


63 in MS8000 27Ү43 + 


біп Polypropylene 1.0in — 1.0in Polypropylene 

5 іп Polypropylene 1.0in ^ 1.0in Polypropylene 

5 іп Polypropylene 1.0in — 1.0in Polypropylene 
PBT 


30 221?FMax 150 Selectable 5 in Buna N 1.0іп 1.0іп .63 in M7000 4YM35 
30 221'FMax 150 Selectable 5 in Buna N 10іп  10in PBT :63 in MS7000 27/42 + 
30 392°F Мах 300 Selectable біп Stainless Steel 1.19in 1.13 in Stainless Steel 1.63 in M5000 4YM31 
60 221°F Max 100 Selectable 8 in Polypropylene 2.0in — 1.5in Polypropylene 2.63 in M8800 2A552 
E Liquid Level 60 221°F Мах 100 Selectable 8in Polypropylene 2.0in — 1.5in Polypropylene 2.63 in MS8800 27Ү44 
| Switch 60 221?FMax 150 Selectable .98 in Buna N 20in  1.25in Brass 
22Y87 n Yin pT — 60 392°Е Max 200 Selectable .38in Stainless Steel 2.0 in —2.13in Stainless Steel 2.63 in М5600 24551 T 
ye 60 482°F Max 200 Selectable .63 in M5917 2ZY27 
4 60  482?FMax 200 Selectable -38 in Stainless Steel 2.0in 2.13 in Stainless Steel 2.63 in MS5917 27Ү41 t 


= 100 221°Е Max 100 Ореп On Rise 


0 -38 іп Polypropylene 2.0in —.5in Polypropylene 
100 392°Е Max 500 Selectable 


.38 in M8800-PR — 5DYD1 
38 in Stainless Steel 2.0in ^ 2.0in Stainless Steel 


7! 

6. 

6. 

6 

6 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 

6. 4 
43 іп M4300 2A553 
6. 

6. 

3 

Ee in M5600-PR — 4YM33 
2 
6 
5 
0. 
0 


SI) ы no а 5 оз оз Сој Соо) c» c2 со c2 no n9 гоо n9 n9 no o —| 
wy) at se mn o po po pop pop) |l BREMEN uom 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
9210 Stainless Steel 2.1in —2.13in Stainless Steel 
3 
3 
8 
8 
2 
9 
2 
2 
2 
2 


B. 15 221°F Мах 50  OpenOnRise 1.85іп Polypropylene 0.63in 0.58іп Polypropylene 1.25 in M3326 4ҮМ29 
Yein-16UNC 15 221?F Max 50  CloseOnRise 1.85 іп Polypropylene 0.63in  0.58in Polypropylene 1.25 іп М3326-М0 — 4YM30 
22Y89 30 221'FMax 100 Selectable .25in Polypropylene 1.0in 1.0in Polypropylene 1.63 in M8000B 5DYC7 
34 іп PVC Pipe 30 140°FMax 50 OpenOnRise 1.99in Polypropylene 0.75in 0.88 in PVC 55 in М8000-С 22Y91 
60 221°Е Мах 150 Selectable .0 in una 20in 125in Brass .5in М4302-7807-1 27Ү87 
Б." 2 in NPT 60 221'FMax 150 Selectable .0 in Buna М 20in 1.25 іп _Brass .Біп |М4302-7807-6 2ZY88 
60 392°Е Мах 200 Selectable біп Stainless Steel 2.0in —2.13in Stainless Steel 10.5 in M5602-7808-1 2ZY89 
60 392°Е Мах 200 Selectable біп Stainless Steel 2.0in 2.13 in Stainless Steel 70.5 in М5602-7808-6 2ZY90 
YA in NPT 30 221'FMax 100  OpenOnRise 7.5in Polypropylene 1.0in —.0in Polypropylene 6.75 in M8085 3VU46 
Multi-Level іп NPT 60 392°F Мах 200 Ореп On Rise 8.25 іп Stainless Steel 2.0in 2.13 in Stainless Steel 7.25 in M5605 ЗАҮ51 
й Liquid Level 60 221'FMax 100 Selectable 46in Polypropylene 2.0in — 1.5in Polypropylene Adjustable М18888 3VU49 
Switch 2 in NPT 60 221°Е Мах 150 Selectable 46 in Buna N 20in  1.25in Brass Adjustable ML4444 3VU48 
<T - 60 392°F Мах 200 Selectable 46in Stainless Steel 2.0in 2.13 іп Stainless Steel Adjustable МІ5555 3VU47 
Е 30 221°Е Мах 25 Ореп Оп Віѕе 2.25 іп Polypropylene 1.16іп 1.88 іп Polypropylene 1.63 іп  M8000-ULL-NC 22Ү74 
4 30 221°Е Мах 25 Сіоѕе Оп Rise 2.25 іп Polypropylene 1.16іп 1.88 іп Polypropylene 1.63 іп  M8000-ULL-NO 22Ү75 
321 Ultra Low 30 221'FMax 25 Open On Rise 2.25іп Polypropylene 1.16 in 1.88 іп Stainless Steel 1.63in M8020-ULL-NC 22Ү76 
3AY51 Level Liquid 1⁄4 in NPT 30 221'FMax 25  CloseOnRise 2.25 іп Polypropylene 1.16іп 1.88in Stainless Steel 1.63 іп M8020-ULL-NO 22Ү77 
Switch 30 221'FMax 25 Сіо5е Оп Ніве 2.25іп Вила М 116in 1.88іп РВТ 1.63in M7000-ULL-NO 227Ү63 
30 221°F Мах 25 Ореп Оп Віѕе 2.25 іп Випа № 116in 1.88 іп Stainless Steel 1.63 іп M4400-ULL-NC 2ZY60 
4 30 221°Е Мах 25  CloseOnRise 2.25 іп Випа № 1.16іп 1.88 іп Stainless Steel 1.63 іп M4400-ULL-NO 2ZY61 
«> 30 221°Е Мах 25 Close Оп Rise 2.25 іп Випа № 1.16in 1.88 in Brass 1.63in M4500-ULL-NO 2ZY65 
Vertical 
Incustria Si 
= Dominus — — = = 400 — 2022005 Polypropylene 2in 1%in 316 Stainless аріп 04651-12802 54430 
i g Transmitter 


1 Rated explosion-resistant. # Includes slosh shield. 


Y ee . 


Sensing Solutions since 1959 


Tethered-Mount Liquid Level Switches 


Switches are designed to provide inexpensive, efficient, reliable level 
detection in large open vessels, water tanks, reservoirs, sumps, and ponds. 
A microswitch inside a molded polypropylene float detects fluid level 
change and generates a Start/Stop, Open/Close, or alarm actuation signal. 
Paddle-shape 2ZY80, oval-shape 11K185, and bulb-shape 11K187 and 
11K188 have a contact rating of 16A at 250V. 61^-ft. cable, except 11K188 
cable is 32% ft. long. 


Float 
Max. Max. Switch Overall Float Float 

VA Liquid Pressure Contact Length Float Length Dia. Mfr. Item 

Rating Temp. (psi) Form (іп) Material (іп.) (in.) Model No. 
8A 1589: 147 SPDT 5.63 Polypropylene 5.63 — M4546 11K185 
8A 1589: 147 РОТ 6.5 Polypropylene 650 4 M4548  11K187 

Mies 110187 16А — 147 ЅРОТ 5.95 Polypropylene 5.95 — M4189 2ZY80 
16A 1589 147 SPDT 6.5 Polypropylene 6 4 M4549 11К188 
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Liquid Level Switches, Controllers & Leak Detection Alarms 


МСС DI L 
Side-Mount Liquid Level Switches Seng Toon ehe 1983 ШЕ. едін 
These encapsulated, dry contact reed switches can deliver more than 5 million switching cycles at rated electrical loads, and 7 Э 
are suitable for controlling relays, PLC's, or other low power devices. You can set switches for High or Low alarm points, or e 
Pump Up to Pump Down operation when mounted into the side of a vessel or tank. Also can be mounted outside of a vessel 
or tank using an NPT coupling, or from the inside using a bulkhead fitting (UNC/UNF) and gasket. Models with dual NPT 
threads are indicated in the table with the mounting thread first (outside mount). Most switches can be set Normally Open or 
Normally Closed by rotating them 180°. 
Tank Operating 
Connection VA Temp. Max. Switch Overall Float Float Float Stem Stem Mfr. Item 2ZY20 
Size Rating Range Pressure Function Length Material Length Dia. Material Length Model No. 
Ўв in NPT 30 392°Е Мах. 50 psi Close On Rise 5.12 in Stainless Steel 1.0 in 1.54 in Stainless Steel 2.74 in — M3827-3NO — 22Y23 
Y in NPT 30 392°F Мах. 50 psi Open On Rise 5.12 in Stainless Steel 1.0 in 1.54 in Stainless Steel 3.5 in M3827-3 22Y22 т 
Yainx ZinNPT 30 221°F Max. 100 psi Selectable 3.7in Polypropylene 1.75 in 1.0in Polypropylene 2.75 in M8710 2ZY34 
Yainx ZinNPT 30 392°F Мах. 300 psi Selectable 4.6 in Stainless Steel 2.0 in 0.63 in Stainless Steel 4.6 in M5910 22Y26 
W in - 16 UNC 15 221°F Max. 50 psi Selectable 1.85 in Polypropylene 0.63 in 0.58 in Polypropylene 1.24in 1М3326-5М 11К182 “ч. A 
36 in - 24 UNF 30 221?FMax. 100 psi Selectable 2.96 in Polypropylene 1.0in 1.0 іп Stainless Steel 2.96 in MS8010 5DYD2 
¥% in - 24 UNF 30 221°F Max. 150 psi Selectable 2.96 in una 1.біп 1.0in Brass 2.96 in M4010 27Ү24 
36 in - 24 UNF 30 392°Е Max. 300 psi Selectable 2.96 in Stainless Steel 1.19 in 1.13 in Stainless Steel 2.96 in MS5010 22Y40 t 
%in-24UNF 30 392°F Мах. 300psi Selectable 2.96 in Stainless Steel 1.19 in 1.13 in Stainless Steel 2.96 in M5010 — 4YM32 em om » wu 
Y in NPT 30 221°Е Мах. 100 psi Selectable 2.75 іп Ро ургору ene 1.75 in 1.0in Ро ibropyne 2.75 in M8750 5DYC2 -- -— 4 "m 
Yo in NPT 30 2669Ғ Мах. 100 psi Selectable 2.75 in PB 2.11 in 0.65 in 2.75 in M7750 2ZY31 ) 
іп МРТ 30 266°Е Мах. 100 psi Selectable 2.75 in РВТ 2.11 in 0.65 in PBT 2.75 in M7725 2ZY29 * Д 
V2 in NPT 30 392°Е Max. 50psi Close On Rise 5.12 in Stainless Steel 1.0 in 1.54 in Stainless Steel 2.74in — M3827-2NO — 2ZY?1 2XC13 
Y in NPT 30 392*F Max. 50 psi Open On Rise 5.12 in Stainless Steel 1.0 in 1.54 in Stainless Steel 3.5 in M3827-2 22Y20 
Yeinx Yin NPT 30 392°F Max. 300 psi Selectable 5.0 in Stainless Steel 0.75 in 0.65 in Stainless Steel 5.0 in M3727 5DYC8 ea E Е 
Фіпх їп МАРТ 30 221°F Мах. 100 psi Selectable 2.75 іп Po УРГЫРУ ene 2.11 in 0.65 in Po үргоруепе 2.75 іп М8700 2XC13 ИЕ E 
Yoinx YinNPT 30 266°F Max. 100 psi Selectable 2.75 in PB 2.11 in 0.65 in 2.75 in M7700 4YM36 % tg жататы 
Yinx  іпМРТ 30 221?FMax. 100 psi Selectable 2.75 in Kynar 2.11 in 0.65 in Kynar 2.75 in M9700 22Y36 
Y»inxie?inNPT 30 392°F Max. 300 psi Selectable 4.6 in Stainless Steel 0.75 in 0.13 in Stainless Steel 4.6 in M5920 4ҮМ34 1 4YM34 
Yinx%inNPT 30 221°F Max. 100 psi Selectable 2.25 in Polypropylene 2.06 in 0.5in Polypropylene 2.25 in M8700-C 2ZY93 
Yo in x 1 in NPT 30 221°F Max. 100 psi Selectable 4.0 in Kynar 2.11 in 0.65 in Kynar 2.84 in M9705 2ZY37 
Yin x1 іп МРТ 30 221°F Max. 100 psi Selectable 4.0 in Polypropylene 1.75 in 1.0in Polypropylene 2.96 in M8705 2ZY33 1 => a 
Жіп x 1 in NPT 30 392°Е Max. 300 psi Selectable 4.6 in Stainless Steel 2.0 in 0.63 in Stainless Steel 4.6 in M5900 2ZY25 1 — Д 
Y іп - 13 UNC 30 392°Е Мах. 100 psi Selectable 3.19 in Stainless Steel 1.0 іп 1.0 іп Stainless Steel 3.19 in M5970 22Y28 22 
% in - 11 UNC 30 221°F Max. 100 psi Selectable 4.02 in Polypropylene 1.75 in 1.0in Polypropylene 2.96 in M8790 4YM37 YM 
іп - 11 UNC 30 221°F Max. 100 psi Selectable 4.02 in Polypropylene 1.75 in 1.0in Polypropylene 3.31 in М8790-14/4184 22Ү83 4YM37 
іп - 11 UNC 30 266°F Max. 100 psi Selectable 4.02 in PBT 2.11 in 0.65 in PBT 2.96 in M7790 2ZY32 
1 in NPT 100 221°Е Мах. 100 psi Selectable 4.43 in Buna N 3.0in 0.92 in Buna N 4.43 in M4190-BU 27Ү86 
1 in NPT 100 302°F Мах. 150 psi Selectable 5.81 in Stainless Steel 4.0 in 1.0 іп Stainless Steel 5.81 in M4190 22Y84 
{in NPT 100 302°Е Max. 900 psi Selectable 3.98 in Stainless Steel 2.04 in 2.04 in Stainless Steel 3.98 in M4190-HP — 2ZY85 
114 in NPT 200 257°Е Мах. 100 psi Selectable 5.5 іп Stainless Steel 3.0 in 1.5 in Stainless Steel 5.5 in M4065 2ZY92 
= 60 221%ҒМах 100 psi Selectable 3.89 in Polypropylene 2.0 in 1.5 іп Polypropylene 2.5 in MSB8800 22Y48 ** 


* 14" spade connector. 1 Rated explosion-resistant. ¢ Includes slosh shield. **Vertical open tank mounting. 


Leak Detection and | Madison 


Sensing Solutions since 1959 


Alarm/Shutoff Systems 


= Temp. range: 14° to 112°F 

Initiate an audio alarm and automatically shut off water flow when leak is 
detected, except 11K230 and 11K231 have an audio alarm only. Excellent for 
dwellings that may be unoccupied for days or weeks. 120VAC, except 11K230 is 
9VDC. All have a 12-ft. power cord and an 8-ft. sensor cord. 

11K221 is for use with water tanks and water heater tanks. 11K230 and 
11K231 are for use with beakers, dishwashers, frozen pipes, leaky drains, sinks, 
sump pumps, and tabletop containers. 


Pipe Size - Max. No. of Mfr. Item 

Item Valves Pressure Sensors Model No. 
Water Heater Leak 
Detection and Alarm ГАШ 80 рѕі 1 R$-094-3/4 11К221 
Shutoff System 
Detection and Alarm ; i ; 
Shutoff System Ve in x 3^ in 80 psi 1 RS-090-E 4901/99 
Battery Operated Audible = ы 
Water Alarm System 1 RS-095 11K230 
Audible Water Alarm with ES 1 RS-096 11К231 


Security System Tie In 
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Level Controllers 
= Temp. range: -40? to 

149°F, except 12U422 

is -40° to 158°F 
Use with an ultrasonic or pres- 
sure level transmitter to provide 
the liquid level in a tank or sump 
container. Can provide local relay 
control, or transmit output signal to another device or controller. Easy-to-read 
display is simple to configure with push-button display module. Nonvolatile 
memory. LED display. / DIN panel mount, except 120422 is 35mm DIN rail. 
Polycarbonate enclosure, except 12U422 is polypropylene. NEMA 4X (IP65) rated 
faceplate, except 12U422. Models include 4-20mA repeater, except 12U424. 


12U422 


No. of Contact Mfr. Item 
Digits Source Voltage — Input Type Relays Std. Model No. 
4 120/240 V AC = SPDT 2 ЕП 022 1052-1001 120422 
508, СЕ, cULus, 
85 і0265/ АС 115/ АС SPDT E60849, UL Listed 155-1001 120424 
508, CE, cULus, 
6 85t0265V АС 115VAC SPDT 2 Е160849, UL Listed 155-1211 120425 
8510265V AC 115VAC SPDT 4 „208, CE, CULUS ^ 1155-1411 120426 


E160849, UL Listed 


FIND MORE ONLINE 


Can't find it here? Go to Grainger.com? today to see our 
full selection of over 1.5 million products and the services 
and solutions to help you get it done! 
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PUMPS 
Flow Transmitters, Totalizers, Sensors & Level Sensors 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


+GF+ an adn 
QUUUJ, 
КУХ 7%, 
і 


36Y076 


36Y075 


+GFt 


Flow Transmitters 


= Power input: 12 to 24VDC, regulated 

Convert flow sensor signal into a 4-20mA signal for long-distance transmission. 
Great for flow control and monitoring, filtration or softener regeneration, and 
feed pump pulsing. RoHS compliant. 


36Y077 


5MXR7 


5NFK7 


5MXR8 


+GFt 
Battery-Powered 
Flow Totalizers 


Digital display indicates flow rate and totalized flow volume simultaneously. 
Include 1 sensor input. Great for water treatment systems, filtration systems, 
and process flow monitoring. 5NFK7 and 5NFK8 feature display, adapter, and 
flow sensor. 5MXR7 and 5MXR8 аге display-only units. 5MXR7 is field mounted; 


Flow Power Output Mfr. Item i 
Description Range Reg. Type Model No. Mang 15 panel mounted: P Mf It 
Field-Mount 3-9900-1 36Y074 оппо: ow ower р ет 
Panel-Mount 010 99999 gpm 12-32/ DC 4/20mA 3-9900-1P 36Y075 Size Range Req. Model No. 
Yeinto4in 0.9510 793 gpm 2 AA Size 3.6V Lithium 3-8150-Р0 5МЕК7 
к ( Mfr. Item а ` 9p Thionyl Chloride Batteries 
Description For Use With Model No. Yinto8in 0103000 орт 3.6V Battery, AA (2 3-8150-1 SMXR7 
Angle Adapter " 3-9900.396 36Y078 Yinto8in 0103000 gpm з BY Battery, AA (2 3-8150-1P 5MXR8 
Battery Module Assembl Mfr. No. 39900-1Р 3-9900.393 36Y076 A А 2 AA Size 3.6V Lithium 
Mounting Kit à 3-8050. 36Y077 Sinto8in 62103100 gpm Thionyl Chloride Batteries 3-8150-P1 SNFKB 
"NT Flow Sensors +GF+ 
5MXP5 and 5MXP6 have the widest range of flow rate and Paddlewheel Repair Kits 332920 and 337921 include paddle- 
volume measurement in plastic pipes, from 1 gpm in 2" wheel rotor, pin, and 2 O-rings. 
pipe to 3,100 gpm in 8" pipe. Open-cell rotor construction 
T: ensures linear, repeatable output up to 20 fps, with linearity F 
B : : : mE _ For Mfr. Item 
EX of +1% of full scale. 25-ft. cable is standard; transmits up to Description Pipe Size Flow Range Std. Model No. 
200 ft. without amplification. Rated for 220°F at 25 psi, 70°F 0.95 to 793 gpm Р51530-Р0 5МХРЭ 


at 200 psi. 


332920 


Clamp On Saddle 
5MXU2 
Insertion 
Tee 
5MXT3 


+СбЕ+ 
Insertion Tees and 


» Max. temp.: 140°F Pipe Pipe 
» Schedule 80 Pipe Fitting Нет Pipe Fitting Нет 


i FittingLength Мо. Fitting Length Мо. 
= PVC construction Insertion Tee Clamp On Saddles 


i i in 14in 5MXI3 | 2іп 4in 5MXU2 
Insertion Tees feature a slip Xin 14m 8MXTA ^ 3in 5i  5MXUA 
connection. Clamp On Saddles are Тіп 1Т7іп 5MXT5 4in біп  5MXU5 
2-pc.and һауе а max. pressure of 1/іп 24in 5MXT7 біп 5іп  SMXUG 
180 psi and EPDM gasket material. -2/1—54 0 3MATS - 80 Sin  SMXUT 


2680 GRAINGER. 


5MXP7 and 5MXP8 are great for low-flow or high electronic 
noise applications. Insertion-type paddlewheel sensor gener- Mtr. Item 
ates an open-collector (Hall effect) pulse output proportional 
to flow rate as low as 0.3 fps. Designed for systems ranging 
in size from 1⁄2" to 8", with max. velocity of 20 fps. Feature 
+1% full-range linearity and +0.5% repeatability. 


Find even MORE on Grainger.com® 


2in 0.28 to 793 орт CE, CUL, 3-2536-Р0 
62 to 1247 gpm ROHS, UL P51530-P1 
5іо8іп 18 to 3118 gpm 3-2536-P1 


Paddlewheel 


Description Ret Peet: 4 337820 
екі ed Cap - 
Paddlewheel Repair Kit Blue Cap 3-2536.321-1 337921 
Max. Mfr. Item 
Description Pressure Model No. 
Electronic Flowmeter Plug 180 psi @ 68°F P31536 SMXP9 
инни аиа ғи ша шина 
таса ты a 
EchoPod Ultrasonic 
Level Sensors 
= Max. pressure: 30 psi 
= Temp. range: 20° to 140°F 
Sensors measure liquid height in a specified range, then 
transfer data to an external device such as a controller, 12U415 


indicator, PLC, or telemetry device. Great for inventory 
control or process monitoring. Easy to configure—without 
the need for an input card—using free WebCal software 
and included USB key fob. Narrow 2" or 3" mounting 
band allows use in tight spaces. Input: 24VDC (loop), 
except 12-24VDC/AC for 12U418 and 12-28VDC for 
12U419. Type 6P enclosure. Corrosion-resistant PVDF 
(polyvinylidene fluoride) material with Viton gasket and 
polycarbonate enclosure. FM Approved for U.S. and 
Canada. CE Certified. ROHS compliant. 


Dead Beam Mfr. Item 
Mounting Range Accuracy Res. Band Width Output Model No. 
49.2in 0.125 іп 0.019in 2in 2in 4to20mA,2-Wire DL10-01 120414 
492in 0.125in 0.019in 2in 2in ^ "SPST Relays. 0114-01 120415 
" +/-0.2% n : ». 410 20mA and (4) F 
1inNPT 9.8ft of Range 0.039in 4in 2in SPST Relays DL24-01 120416 
49.2in 0.125іп 0.019in 2іп  2in (4) SPST Relays 0514-01 120418 
n я А А i 0 to 10V or 976 to 
492in 0.125in 0.019іп 2in 2іп 2000Hz, 0 to 5V DX10-01 120419 
i +/-0.2% А А i 4 to 20mA and (4) Т 
2іп МРТ 188 of Range 0.079in 8in 3in SPST Relays DL34-01 120417 
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Multipoint Ultrasonic 
Level Switches 


= Max. pressure: 30 psi 
1» Temp. range: -4? to 140?F 
= Output: 4-20mA, 1 SPDT relay, 2 SPST (NO) relays 
EchoSwitch general-purpose sensors provide continu- 12U441 
ous noncontact level detection up to 26.2 ft. (8m), 
with 3 programmable relays for level switch or control 
functions and 4-20mA signal output. The sensor is 
programmed by an integrated push-button display 
module. Each relay can be configured on a single 
set point (high or low level alarm) or latched on 2 set 
points for automatic fill/empty in simplex (1 pump or 
valve), duplex (2 pumps), or triplex (3 pumps) level 
control modes with selectable time delay and fail-safe 

А Input Dead Beam Mfr. Item 
logic. Embedded level controller can reduce costs by Mounting Range Voltage Accuracy Res. Band Width Model No. 
replacing external control hardware. Noncontact sensor + in мрт 98 12t028V DC +/-0.2% of Range 0.019in 4in 2іп 1080-5101 120448 


12U446 


12U443 


Б 


: ее е М 9.8ft 95 to 250V AC 4in 2in LU77-5004 120441 

is excellent for corrosive, sticky, or dirty liquids, and is 168 4 to ү 0 +h 02% ol of Range 00391 in m 3 in 081-5101 120448 
П j ; to In Bt 

broadly selected for pump lift station, sump, and dry — 2inupr- s ЭЪ 28V DC гї. ж ofRange 0.039 in 8in 3in LU83-5101 120447 


tank level applications. CE Certified. RoHS compliant. 26.2 ft 95 to 250V АС — gin 3in LU78-5004 120443 


EchoSonic Ultrasonic Level Sensors own 


= Max. pressure: 30 psi Automatic adaptive signal filters allow plug-and-play operation with 
= Temp. range: optimized obstacle recognition and output signal filtering. General- 
-4° to 140°F purpose sensors have a corrosion-resistant polyvinylidene fluoride 

= Output: 4-20mA, 2-wire (PVDF) transducer with Viton gasket and NEMA 4x polycarbonate enclo- 
sure—good for corrosive, ultrapure, sticky, or dirty liquids. Included USB 
key fob simplifies configuration using free WebCal software. Automatic 
temperature compensation. FM Approved for U.S. and Canada. CE 
Certified. ROHS compliant. 


Input Dead Beam Mfr. Item 
Mounting Range Voltage Accuracy Res. Band Width Model No. 
1 іп NPT 9.8 ft 0.019 in 4in 2in LU27-01 12U437 12U437 
18й say pg (loop) +/-0.2% of _ 0.039 in 8in 3in LU23-01 12U438 
2 in NPT 26.2 ft P) ' Range 0.079 in 8in 3 in LU28-01 12U439 
32.8 ft 0.079 in 8 in 3in LU29-01 12U440 


Г) 
row WW ae 


Point Level Sensors 


= Max. pressure: 150 psi at 77°F (25°C) 

= Temp. range: -40° to 176°F (-40° to 80°C) 

= Accuracy: +1тт in water 

Use in applications where single or multiple alarm activation points are required, such as in low-level 
reorder or high-level alarm. Sensors can detect dry or liquid at specific points inside a tank and signal an 
alarm or control a pump or valve. Compatible with controllers, devices, or PLCs that accept dry contact 
input. 24" NPT. 120435 has a failsafe feature that alerts when unit requires maintenance or replacement. 
12U432 and 12U433 are rated intrinsically safe. Contact is SPST relay, except 12U434 is SPDT reed. 
Universal mounting for installation through top, side, or bottom of tank. Thermoplastic construction resists 
corrosion. Include 10-ft. cable. 


4 


И 120430 


Input Contact Mfr. Item 

Item Repeatability Material Voltage Rating Output Std. Model No. 
Optic Leak Detector +/-0.5mm in Water Polypropylene 12-36V DC 60 VÀ, IN max 40г20 mA or relay CE 1010-1305 120430 
Ultrasonic Level Switch +/-0.5mm in Water Polypropylene 12-32V DC 60 VA, ТА max — 4or20 mA or relay CE, CSA LU10-1405 12U432 
Ultrasonic Level Switch +/-0.5mm in Water PFA 12-32V DC 60 VA, ТА max 4 or 20 mA or relay CE, CSA LU10-2405 12U433 
Vertical Buoyancy Switch +/-imm in Water Polypropylene 120V АСЛ/ DC 15 VA, 0.25A Max. Reed CE 1V10-1301 12U434 
Vibration Level Switch +/-0.5mm in Water Ryton 12-36V DC 60 VA, ТА тах 4 or 20 mA or relay CE 1712-1405 120435 
Capacitance Level Switch +/-0.5mm in Water Polypropylene 12-36V DC 60 VA, 1А max 40г20 mA or relay CE LP15-1405 12U436 


reo ww ae 


Level Indicator 


General-purpose indicator requires no programming and can repeat the 
measured value, display the relay status, and the set point configuration of the 
attached sensor. Model features 6-digit LCD with 4 relay indicators and a panel 
mount enclosure. NEMA 4 (IP65) faceplate. 


No. of Source Temp. Encl. Mfr. Item 
Type Digits Voltage Range Relays Material Model No. 
Local 6 24V DC. -4°to140°F 4 Polycarbonate 1140-1001 49К028 


Display 
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32ZN65 


20YC29 61CV17 


Рауоп FLÜMEC IG 


Oval-Gear and Turbine Electric Flowmeters 


= FNPT connection, except 60UC02, 60UA95 and 60UA99 36WJ95—Compact, positive-displacement meters measure batch, reset total, 
are spigot, and 600С06 and 60UC08 are flanged and nonreset total. 


Oval-gear flowmeters feature a rotating-gear design that сап offer accurate — 4vEFg thru 1YEF9—Provide low-flow measurements with a resettable 4-digit 
readings of viscous liquids, water, oil and chemicals. Turbine flowmeters with electronic display. Mount horizontally or vertically in-line. 


totalizers can measure both rate and amount of flow. 


32ZN69—Features resettable batch total and nonresettable batch totalizer. Not 
for use with fuel and oils. 


For Fluid 
Pipe Connec. Temp. Max. Flow Output Power Max. Wetted Accuracy Mfr. Item 
Type — Size Size Range Pressure Range Type Req. Viscosity Materials* (%) Model No. 
DAYTON Electronic Flowmeters 
Aluminum 
Oval-Gear — y 7°to131°F — 1,000psi 0.3108 орт — ЗҮ Lithium lon Battery 9,400 SUS А, AL, Nitrile Rubber, Steel +/-0.5 32ZN65 32ZN65 
wining = 1 = = 1.310320рт — = 43.5 SUS = +/-1 40М285 40М285 
уїоп 
Turbine — El 14° to 122°F  145psi 1.3 їо 32 gpm = (2) ААА 1.5V Batteries 40 SUS AL, Polyamide +/-1 3221169 327169 


FLOMEC Electronic Flowmeters 
316L Stainless Steel 
Reed Switch and 


— . W' -4°10250°Е 495psi 0.510 27 gph ТЕЛДЕ Hall Effect 5/24V DC — 4,600 SUS 0.5 0М0065513-222  20YC30 
Oval-Gear — VW — -4° 10 250°F 495 psi 0.131095 gph Reed Gwitchand Hall effect 5/24V DC — 4,600SUS 316 SS, C, PTFE 0.5  OM0048513-222 20ҮС29 
— 3 -4°40250°Е 495 psi 410 145 gpn “Peed Switchand Hall Effect 5/24VDC 4,600 SUS 0.5 0М0085513-222  20YC31 
316 Stainless Steel 
1' d' -22°t0176°F 990psi 2.610 40 gpm 4-20 ma, Scaled pulse 80 24 V DC 1000cps CER. PTEE Encapsulated |05 OM0258003-822R5G 61CV29 
P. P 22101786F 550051 80130 gpm 4-20 па, Scaled pulse 81924 V DC 1,000 cps.  . CER, PPS, PTFE 3/-0.5 01М0505003-842856 61CV33 
y» 75" -22° to 176°F 990 psi 0.26 to 10.6 gpm 4-20 ma, Scaled pulse 8to 24 V DC 1,000cps Encapsulated ҒКМ,55 +/- 0.5 0M0158003-822R5G 610/23 
p 
W' — W' -22°{0176°®Ё 990 рві 0.2610 10.6 gpm 4-20 ma, Scaled pulse 8o 24 V DC 1000 cps 316.55, CER PUO PTFE 1-05 OMO15S513-822R5G 61CV24 
Oval-Gear 
И" W'  -22^10176*F 495psi 0.51027 gph 4-20 та, Scaled pulse 81024 V DC 1,000 cps Encaosutated EAM, SS 4/-1.0 OMO06S513-822R5G 61CV20 
W' — W'  -22^10176*F 495psi 0.2610 9.5 gph 4-20 ma, Scaled pulse 8 to 24 V DC 1,000 cps 51 Cencápsulited EKM ^ E 4-10 0М0045513-822856 61CV18 
3€ — 3 — -22^10176"F 495psi 410145 gph 4-20 ma, Scaled pulse 81024 V DC 1,000 cps Enpaosutated EKM, 56 4/-1.0 OM008S513-822R5G 61CV21 
7" 2" 14° to 140°F 1,500 psi 20to 200 gpm = 2-AAA Alkaline Batteries — 20 cps +/-0.75 ^ 62520М096МВ 616778 
Turbine 1 17 14° to 140*F 1.500 psi 10 to 100 gpm = 2-ААА Alkaline Batteries 20cps ^ 31655, Alumina CER, 4/075 02515М096МВ 610177 
W Y" 14° to 140°F 1.500 psi 1 to 10 gpm = 2-ААА Alkaline Batteries — 20 cps PVDF, SS, WC 4-1.5 02505М096МА 616173 
Muss 54 Mete OF 1.500 psi 200 20 аот = 2-AAA Alkaline Batteries — 20 cps 4-10  G2507NQ9GMA 616174 
uminum 
—  %' 4910 250°Е  990psi 0.26 to 10.6 gpm ШАН Hall Effect 5/24У DC — 4,600 SUS 31655, AL, C, Viton 0.5 0MO015A511-222 20Ү032 
— wr 93510 131°F 1,500psi 02610 7.8 gpm = = 4,600 SUS Alnico, AL, Buna, LCP SS +705 LMS1DN 36WJ95 
1 1" 92510 176°F 990 рѕі 2.6t0 40 gpm 4-20ma, Scaled pulse 81924 V DC 1,000 ср AL, CER, FKM, PPS +/-0.5 OMO25A001-822R5G 610/26 
Ova-Gear 1' 1" -22° {0 176°Е 990psi 2.6to40gpm 4-20 ma, Scaled pulse 81024 V DC 1,000 cps meg PRE og +705 0М025А513-822856 61СМ27 
2 7 -22710176F 285psi 810130gpm 4-20ma, Scaled pulse 81924 V DC 1000cDS — CER FKM, pps "7-05 OM050A001-842R5G 61CV32 
TW 1  -22'10176'F 435psi 4 to 66 орт 4-20 та, Scaled pulse 81024 V DC 1,000 cps » CER, FKM, +/-0.5 OMO40AD01-822R5G 61CV30 
Vw Ye -29° to 176°F 220psi 0.51027 gph 4-20 ma, Scaled pulse 81024 V DC 1000cps ar cep fkm ss 10 OMO006A511-822R5G 61CV19 
W Y -29° to 176°F 220psi 0.2610 9.5 gph 4-20 ma, Scaled pulse 81024 V DC 1,000 cps » СЕВ, FKM, +/-1.0 OMO04A511-822R5G 610/17 
р 14° to 130°F 300psi  3to30gpm = ААА Batteries (2) 40 SU 316 SS, AL, CER, +75 OTA316M TYEFG 
— — T 94° 10 130°Е 3300psi 1010 100 pm = AAA Batteries (2) 40 SUS Nylon, WC +75 OTASTLM ТҮЕЕТ 
— — T — 44° to 140°F 300psi 0.3103 орт = - 530SUS 21656, AL, CER, 4/15 03A306M 13K554 
Turbine —— 2" — 14*to 140°F 300psi 3010300 gpm = = 530505 Ferrite, Nylon. WG — 3/15 03A32GM 13K556 
T — T 14"t0 140°F 300psi 51050 gpm = 2-ААҚ Alkaline Batteries — 20 CPS 34 AL alumina CER 8210 02А10М09бМА_  61CT66 
2" 2" 14° to 140°F — 300psi 2010200 gpm == 2-AAA Alkaline Batteries — 20 cps PVDF ss. WC _+/0.75 G2A20NQ9GMB 61CT68 
y» Yo" 14° їо 140°Е 300psi 110100рт = 2-AAA Alkaline Batteries — 20 cps p «4-15 G2A05NQ9GMA 61CT64 
Nylon 
—— —— {= 9490 130°Е 150 psi 3 to 30 gpm = AAA Batteries (2) 40505 3-5 OTN31GM ТҮЕЕВ 
Тот — "44° to 130°F  i50psi 1010100 рт = ААА Batteries (2) 40506 310 55, CER, Nylon, WC —5 OTNS1LM 1YEF9 
Ova-Gear 1" 1" -22°10176°Ё 990psi 2.610 40. gpm 4-20 ma, Scaled pulse 8 to 24 V DC 1000cps CER. PPS, PTFE 4/-0.5 OMO25P003-822R5G 61CV28 


Encapsulated FKM 
* A = Acelal, AL = Aluminum, BR = Brass, С = Carbon, CER = Ceramic, PVDF = Polyvinylidine Difluoride, 316 SS = 316 Stainless Steel, SS = Stainless Steel, WC = Tungsten Carbide. 


| CONTINUED | ] 
2682 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ШТ 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Flowmeters 


«rum — 
Dayton| қ 
MM FLOMEC CITÉ ссуза 
к. z 60UCO2 
Oval-Gear and Turbine Electric Flowmeters 
For Fluid 
Pipe Connec. Temp. Max. Flow Output Power Max. Wetted Accuracy Mfr. 
Туре Size — Size Range Pressure Range Type Req. Viscosity Materials* (%) Model 
FLOMEC Electronic Flowmeters (Cont.) 
PVC 
2" 2" 32° to 140?F 225 psig 20 to 200 орт = Two Alkaline AAA Batteries 20 cps 316 SS, Alumina CER, +/-3 TM20SQ9GMB 
2 2 32° to 140°F 225 psig 2010200 gpm — Two Alkaline AAA Batteries 20 cps PVC, PVDF, WC +/- 3 TM20NQ9GMB 
3 3 32° to 140°F 225 psig 40 to 400 орт = Two Alkaline AAA Batteries 20 cps +/- 3 TM30NQ9GMD 
3. 3 32° to 140°Е 225 psig 40 to 400 орт == Two Alkaline AAA Batteries 20 cps А, Ferrite, PEEK, PVC, SS _+/-3 TM30FQ9GME 
Turbine 4" 4 32° їо 140°F 225 psig 6010600 gpm == Two Alkaline AAA Batteries 20 cps +/- 3 TM40NQ9GME 
1%  1W' 32° {о 140°Е 225psig 1010100 gpm = Two Alkaline AAA Batteries 20 cps +/- 3 TM15SQ9GMB 
iW 1. 32° to 140°F 225psig 10to 100 gpm = Two Alkaline AAA Batteries 20 cps 316 SS, Alumina CER +/- 3 TM15NQ9GMB 
y yr 32° to 140°F 225psig  1to 10 gpm — Two Alkaline AAA Batteries 20 cps PVC.PVDE WC. ` +/-3 ТМ05М096МА 
yr yr 32° to 140°F 225 psig  2to20gpm = Two Alkaline AAA Batteries 20 cps е i +/- 3 1М075096МА 
y" 34 32° {о 140°Е 225psig 210200рт = Two Alkaline AAA Batteries 20 cps ТЫК! TM07NQ9GMA 
Mfr. 
Description Model Brand 
Turbine Flowmeter Accessories 
Battery Kit Power Source, 2 Batteries for G2 Meters 113520-1 Gpi 
Pulse Access Module, for TM, G2, A1 meters 125060-10 Flomec 


* A = Acetal, AL = Aluminum, BR = Brass, C = Carbon, CER = Ceramic, PVDF = Polyvinylidine Difluoride, 316 SS = 316 Stainless Steel, SS = Stainless Steel, WC = Tungsten Carbide. 


ҒФМЕС 
Oval-Gear Mechanical Flowmeter 


= FNPT connection 

Rotating-gear design offers accurate low-flow read- 
ings while the aluminum housing is ideal for petroleum 
products. For fuel-dispensing pumps and industrial 
flow measurement. The self-contained unit can be field 


serviced. The 8 digit to 3 decimal point display can 
provide batch total (resettable), accumulative (non- 
resettable), and rate of flow. 


Fluid 
Connec. Temp. Max. Flow Wetted Mfr. 
For Pipe Size Size Fitting Range Pressure Range Max. Viscosity Materials Accuracy (96) ашта 
" o o] i uminum, = 
— 1 — -4° to 250°F 580 psi 2.6 to 40 gpm 4,600 SUS PPS, Viton 1 820M4 
Connec. Max. Flow Mfr. 
For Pipe Size Size Pressure Range Max. Viscosity Model 
Flowmeters 
316 Stainless Steel 
ж үйі 5,000 psi 0.6 to 3 gpm 150 SUS B110-375-1/2 
ш T 5,000 psi 0.6 to 3 gpm 150 SUS B110-375 
w y 5.000 psi — 0.7510 7.5 орт 150505 В110-500-1/2 
Е T 5,000 psi  0.75to7.5gpm _ 150 SUS B110-500 
9 y 5,000 psi 21015 gpm 150 SUS B110-750-1/2 
—— БЕ БЕ ЕЕ 
М C i ,000 psi o 30 gpm U - 
Blancett T T 5.000 psi 5 to 50 gpm 150 SUS В111-110 
краннан m ДІ 5,000 рві 15 to 180 gpm 150 SUS B111-115 
T А $ 2 5,000 рвбі 1510180 орт _ 150505 В111-121 
urbine 7 » 5000psí — 4010400gpm — 150 SUS В111-120 
Flowmeters and Accessories 36L Stainless Steel 
ainiess Stee! 
| | T 2 3,705 psi 51050 gpm 150 SUS B132-100 
Flowmeters—Rugged construction features tungsten carbide a 5, 2m psi 15 0 ТЕГ арт ТП 205 EIE 
rotor shaft for demanding industrial applications. Compatible with y d 3705 psi 6010 600 gum — 150 SUS 8133-300 
low viscosity fluids and water. Wetted materials: 316 stainless Mir 
steel and tungsten carbide. For pipelines, production/injec- Item | For Use With Model 
i i ini ifi i Monitor Displays (Required) 
tion fields, and mining. CSA Certified. For Blancett 3A/Sanitary КЫЧ 68214 thru 6NZT9, GNZUO thru 6NZUS B30AN-CS 
turbines, go to Grainger.com. Quiksert Flowmeters—Designed Flow. 
with wear-resistant moving parts to provide trouble-free operation Display GNZTA thrureNZTS, BNZUO thru 6NZUS; ONZVO thru BWANA ВОВ 
ае Basic Flow 8139-150, 8132-200, 8133-300, B160-003A-OBA, E160 -005A-0BA, 8160-0078. B30BR-CS 
i .. о о т - | - | - ; -l -l * -| Е М S e Е 
= Fluid temp. ІШЕ 150 to 350°F МШШ OBA, B16C-105A-0BA, B16C-107A-0BA, B16C-108A-OBA, B16C-110A-0BA 
a Accuracy: +1% of reading К play _ 6NZT4 thru 6NZT9, 6NZUO thru 6NZU3 B30BM-CS 
iccessories 
Monitor Displays—Allow greater control of your flow operations Сабе 10 ft. 6NZT4 thru 6NZT9, 60200 thru 6NZU3 B220-221 
and feature advanced connectivity design that lets you connect омана, 1712 BELTS 
meters to your network for remote monitoring and for process 6NZT1, 6NZT4 B251-108 
automation capabilities. Turbine EAE 8521-105 
. m | А А ГОМ 6NZT7, 6NZT8 B251-116 
Accessories—Repair Kits are designed for easy field repair of Н ver Kits ШАР] В251-120 
damaged flowmeters; no need to replace the entire unit. Kits are d E EUER AES 
factory calibrated to help provide accurate output. 6NZU2 B253-220 
6NZU3 B253-330 
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60UC02 
600603 
600605 
600606 
600008 
60UA99 
600601 
600А94 
600А95 
60UA96 


Item 
No. 


1YEC4 
60UA74 


Item 
No. 


20YC37 


Item 
No. 


GNZR9 
6NZT2 
6NZTO 
6NZT3 
6NZT1 
6NZT4 
6NZT5 
6NZT6 
6NZT7 
6NZT8 
6NZT9 


GNZUÜ 
6NZU1 
6NZU2 
6NZU3 


Item 
No. 


6PZU1 
6PZU3 


6PZU2 
6PZU0 


6PZU4 
6NZV8 
6NZV9 
6NZWO 
ТАШ 
6NZW2 
6NZW3 
6PZT9 
6NZV4 
6NZV5 
6NZV6 
6NZV7 
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Flow Sensors, Monitors, and Indicators 


абл 
Sensors & Controls. 


TURBINE FLOW SENSORS, ҒТ-330 Series— High-visibility rotors and solid- » Either port may be 

FT-110, FT-210, AND Designed for water and state electronics provide visual used for incoming flow 

FT-330 SERIES beverage dispensing confirmation of accurate flow rate Bright orange rotor 

» Max. pressure: 200 psi applications. pulsed output for water purifica- ^ provides simple, direct 

» Max. operating temp.: = NSF 61 listed tion/dispensing systems and visual flow confirma- 
212°F nylon, 176°F Noryl coolant systems. 1⁄4" and 1⁄2" units tion on heat exchangers 

= 0.5% repeatability, ele НИЕ include low-flow adapters for 0.1 апа plastic воо 
except +5% 19H256 = Max. operating temp.: to 1.0 and 1.5 to 12 gpm ranges, molding equipment. 

= 24V max. 1 80°F polypropylene - respectively. Max. viscosity: 200 ^ Remove bayonet mount- 

= 3-ft. cable | | case, 212°F brass case SSU- ing lens for quick 

" бап replace dispensing «Compact panel- FLOW INDICATORS, RFI SERIES cleanout. Low-flow 

1AMDG Imer systems mount housing » Max. operating temp.: adapter included. Max. 


Compact, economical sensors for OEM applications that require low-flow liquid 
monitoring. These hall-effect turbine sensors provide accurate pulsed-output 
metering despite changes in system pressure caused by aging filters. Standard 
power and output specifications allow retrofitting to existing controllers. Max. 


180°F polypropylene 
body, 212°F brass body 


viscosity: 200 SSU. 


PP CASE AND | BRASS CASE 
FITTING, BUNA | AND FITTING, 
N O-RING} VITONO-RINGS$ 


viscosity: 32 to 81 SSU, except 32 to 70 SSU for FT-210 19H256. Connec. Max. Pulses Flow Accuracy Item Item 
SPADE " Size Volts per Gal. = Range (%) No. No. 
itors, RFO Series, Max. psi* 100PP, 21 
Operating CABLE TERMINALS шш ms 0 Series, Max Г 00 00 Brass 
Connec. Pulses Flow Temp. Accuracy, Item Item Ain 24 pulses/gal Datos орт. Wei mE 1AMDI 
Size (in.) per Gal. Range (gpm) Range (°F) (%) No. No. vin 24 610 pulses/gal 4to 20 gpm --15 TAMB9 f ТАМ02 f 
Sensors, FT-110 Series, Nylon 12 Housing Ya in 24 366 pulses/gal 5 їо 30 gom --10 — 1AMD3 
26,100 pulses/gal 0.13 to 1.3 = 1ALZ1 = иш - a ш pulses/oal 8 10 60 gpm +/-15 = TAMD4 
i Д n б 015 Series, ax. psi* rass 
Er En un uno "ee =ош ш шу 
% МИРТ i : : 212°F +3 ái in = = 4to20gpm = 1AMDG ТАМО8 
8,300 pulses/gal — 0.26 to 4.0 1ALZ9 1ALZ4 win = іші ACK — xu {AMDS 
3,800 pulses/gal 0.2610 6.6 1АМВ1 | 1ALZ5 Tit = = $1560 aom = = TAMET 
26,200 pulses/gal 0.13 to 1.3 1ALZ6 — Нет 
Sensors, FT-210 Series, Nylon 12 Housing Қ 
JAMNPT 83,200 pulses/gal 0.02610 0.65 -4%Ғ10 210% 32 — | 198266  -moggssoiy пет For Use with No. 
Sensors, 80 Set ee ot 540 ЕН DIN Connector With Cable and Pull-up Resistor 19H256 19H257 
34 MNPT В ы d -4° to 176°F -2 — * Pressure limit stated for 70°F, and is lower at higher temperatures. T Accuracy is +7% when 
: 10,313 pulses/gal 0.2 їо 2.0 а i 4АВК9 = using the low-flow adapter. # See optional Rate Meter/Totalizer 1MEW7 on Grainger. com. 
For 
Pipe Connec. Connec. Flow Mfr. Item 
Du Size Size Туре Range Wetted Materials Includes Model No. 
q Disc Series Engineered Polymer Housing 
win %п NPT 0510250рт ҒАН)! Local Register — M25-750PNPB-RA-GAXX  29FJ90 
— Disc Series NSF 61 Low Lead Brass Housing 
avian жесін pertes win %п NPT 0.51025 орт ренеп, SAN M25-G25LNPA-RA-GAXX — 29FJO1 
S A in NPT  0.5to 25 орт Thermal Plastic Local Transmitter M25-750LNPB-TS-GAXX 206148 
Engineered Yin Жіп NPT 0.75 to 35 gpm BZ, Noryl, Nylon, Register M35-751LNPB-TS-GAXX 206149 
Bád iiei %in МРТ 0.7510350рт Polyethy ene, SAN M35-751LNPB-RA-GAXX — 29FJ92 
adger Meter ; Bronze, Nylon, Stainless Local Register z BA. 
Polymer and я 9 іп 10 МРТ 1251о70арт BC Mylon, Stainles M70-100LNPC-RA-GAXX 29693 
Tin NPT 1.25 to 70 gpm Local Transmitter M70-100LNPC-TS-GAXX 206150 
Lead-Free Brass теп lin Flange 2.5 to 120 gpm Register — M120-150LNSF-TS-GAXX — 20CL51 
1%2in МРТ 2.5101200рт BZ, Noryl, Nylon, LocalRegister —M120-150LNSF-RA-GAXX — 29FJ94 
Flowmeters оп in Flange 2.510 170 орт Polyethylene, SAN i тиа M170-200LNSG-TS-GAXX 20CL52 
; , ; Zin МРТ 2510170 0рт Local Register _M170-200LNSG-RA-GAXX —29FJ95 
" Fluid temp. range: Use to measure water flow in Turbo Series NSF 61 Low Lead Brass Housing 
32° to 80°F . residential and commercial - Sin зіп Flange 510550gpm Bronze, Stainless Steel, RT-0300BRNPNSX-TS-GAXX 29FJ96 
= Max. pressure: 1 50 psi potable water systems, medical — iq gin Flange 10 to 1250 gpm Ceramic, Lead Free Alloy, Local Transmitter RT-O400BRNPNSX-TS-GAXX 29Ғ097 
= Accuracy: +1.5% systems, desalinization equip- — ұт Gin Flange 20 to 2500 gpm ku 316 Stainless Register — RT-0600BRNPNSX-TS-GAXX 29FJ98 
= Mechanical dial display ment, and in water treatment 8in 8in Flange 30 to 4500 gpm Bronze, Stainless Steel, RT-0800BRWPNSX-TS-GAXX 29FJ99 
and distribution systems. i0in 10іп Flange 5010 7000 орт Thermal Plastic RT-1000BRNPNSX-TS-GAXX 29ЕК01 
AEFEDER E3ModMAG ModMAG 
PFULSAFEEDEF Бувай Меш 
Lead-Free Brass Electromagnetic Flowmeters 49DF03 
Inline Flowmeters a Fluid temp. range: = Accuracy: +0.25% 
: 0? to 178?F 
= Fluid temp. range: 35° to 105°F : : 
: ; Feature no moving parts in the flow stream and are 
= Max. pressure: 150 psi 22UM71 : 2 2 
= Accuracy: +1.5% suitable for use in beverage, chemical, food, pharma- 
= 6-digit display, except 22UM64 is 5-digit ceutical, water, and wastewater applications. 
Mechanical flowmeters feature a multi-jet chamber to help assure 
accuracy over a wide range of flows with low head loss. The load is P Я " н Е н 
equally distributed on the impeller to help prevent wear and maintain Sie Size Type. Range Modal No. 
accuracy. Ideal for use in car washes, water chlorination, water treat- Min Е Ш т 0810 M gom M20 EO EIS CO MM-XX-VAC-GR-XX ШИН 
ment in cooling tower and boiler systems, and other applications that 7%in 1Jin 0.55 to 220 4pm M20-HR-015-F15-S-AC2OCMM-XX-VAC-GR-XX . 49DF04 
require proportional control. 2in  2in 0.94 to 378 gpm —. M20-HR-020-F15-S-AC-XX-MM2OCVAC-GR-XX  49DF05 
3in 3in 15010 ^ 2.2110 883 gpm M2-030-R1-A-MWW-S-XXGF-STD. 49DF06 
ForPipe Connec. Mfr. Item 4in  4in Flange 3.3010 1320 орт M20-HR-040-F15-S-AC-XX-MM-XX-VAC-GR-XX 490Ғ07 
Size Size Соппес. Type Flow Range Model No. біп біп 7.85 to 3141 орт  M20-HR-060-F15-S-AC-XX-MM-XX-VAC-GR-XX 490Ғ08 
% in Yin NPT 0.25 to 20 gpm MTR104-G 2264 8in  8in 15.69 to 6278 орт M20-HR-080-F15-S-ACOO-MM-XX-VAC-GR-XX 490Ғ09 
Tin Tin NPT 0.75 to 50 gpm MTR304-G 220М70 10іп 10in 25.05 to 10021 gpm M20-HR-100-F15-S-AC-XX-MM-XX-VAC-GR-XX — 49DF10 
Twin 1 in NPT 1.5 to 100 gpm MTR404-G — 22UM71 12іп 12in 33.61 to 13445 gpm M20-HR-120-F15-S-AC-XX-MM-XX-VAC-GR-XX — 49DF11 
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PUMPS 


Aluminum Air and 
Gas Flowmeters 


» Fluid temp. range: 

-20? to 240?F 
= Max. pressure: 1000 psi 
= Accuracy: +2%, 

except where noted 


Read in standard cu.-ft./min. 
(scfm); compensate for system 
pressures between 40 and 130 
psi. Anodized aluminum body, 
piston, 


m Hedland’ 


Ш тчесапа rester 


and cone. Install in any 


= Viton seals position, at any angle, even after 
90° elbows; no need for special 
" turbulence-reducing fittings. 
‘or 
Pipe Connec. Connec. Flow Mfr. Item 
Size Size Type Range Length Model No. 
0.5 to 5 scfm H271A-005 4ММС01 * 
Win Win 21020scfm 41%віп H271A-020 4ММ02 
3 to 30 scfm H271A-030 4ММ03 * 
FNPT З to 25 scfm H671A-025 4ММС4 
Yin Yin 51050 scfm 6%in H6/1A-050  4NNC5 
MEME EE. 
Ы Ы 25 to 250 scfm / 7!!! "H771A-250 4ММС8 
* +7% accuracy. 
Aluminum Water- (Hedland 


Based Flowmeters 


a Fluid temp. range: -20° to 240°F 
= Max. pressure: 3500 psi 


= Accuracy: +2%, except where noted 


Direct-reading scale 
and guard can be 
rotated 360?. Install 


= Viton seals in any position. 
For 
Pipe Connec. Connec. Flow Mfr. Item 
Size Size Туре ае п Length Model No. 
0.1to1g H213A-010 4NMY6 * 
Vin Vain 0.2 Е 2 Б 41%6іп H213A-020 4NMY7 * 
0.5 to 0.50 gpm H213A-005  4NMY5 * 
0.2 to 2 gpm H613A-002 4ММҮ8 
vein Yin FNPT 05і050рт gs, H613A-005 4ММҮ9 
1to 10 gpm SIN H613A-010 4ММ71 
1to 15 gpm H613A-015 4ММ72 
А i 2 to 20 gpm in H/13A-020  4NMZ3 
Vn. in 310.30 gpm 7 ih H7134030 4NMZ4 
* +7% accuracy. 
Aluminum Oil Hedland 
Flowmeters 


= Fluid temp. range: -20° to 240°F 
a Max. pressure: 3500 psi 
= Accuracy: +2%, except 
where noted 
a Specific gravity: 0.876 


Have a direct- 
reading 360° 
rotatable scale and 
guard. Install in any 
position without 


a Viton seals sacrificing accuracy. 
For * 
Рїре Соппес. Flow Mfr. 
Size Size Range Length Model 
FNPT Connections 
0.05 to 0.5 орт H201A-005 
Жіп Y4 in 0.1 to 1 gpm 4 1346 in H201A-010 
0.2 to 2 gpm H201A-020 
0.1 to 1 gpm H601A-001 
0.2 to 2 gpm H601A-002 
Ye in Vb in 0.5 to 5 арт 6% in H601A-005 
1 to 10 gpm H601A-010 
1to 15 орт H601A-015 
0.5 to 5 gpm H701A-005 
94 in Ain 110 10 gpm H701A-010 
2 to 20 gpm H701A-020 
3 to 30 орт H701A-030 
1 to 10 орт 7 s in H761A-010 
21020 gpm H761A-020 
tin tin 3 to 30 орт H761A-030 
4 to 40 орт H761A-040 
H761A-050 
5 to 50 gpm H801A-050 
Тип їип A EN 12Yein НО 
10 to 150 gpm H801A-150 
SAE Hydraulic Connections 
0'5 to 5 gom HBOOA-005 
; .5 to 5 gpm Я - 
ип 10 110 10 орт бип H600A-010 
1to 15 gpm H600A-015 
0.5 to 5 gpm H700A-005 
"m 12 110 10 gpm H700A-010 
21020 gpm 7s in H700A-020 
310 30 gpm H700A-030 
tin 16 2 to 20 gpm H760A-020 
5 to 50 gpm H760A-050 
1050 dom HBOOA050 
. 0 gpm Я -l 
тип 20 101075 орт. 1271811  —H800A-075 
10 їо 100 gpm H800A-100 
* +7% accuracy. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


4NNC1 


4NMV1 


Item 
No. 


4NMV1 * 
4NMV2 * 
4NMV3 * 
4NMV8 
4NMV9 
4NMW1 
4NMW2 
4NMW3 
4NMW8 
4NMW9 
4NMX1 
4NMX2 
4ММХ5 
4NMX6 
4NMX7 
4NMX8 
4NMX9 
4NND5S 
4NND6 
4NND7 
4NND8 


4NMV4 
4NMVS 
4NMV6 
4NMV7 
4NMWA4 
4МММ/5 
4NMW6 
4NMW7 
4NMX3 
4NMX4 
4NND1 

4NND2 

4NND3 

4NND4 


Flowmeters 
Water M Hedland’ 
Flowmeters 
Variable-area Standard 
meters are offered = Fluid temp. range: 
with a direct- -20° to 240°F 


reading scale. Install 
in any position, even 
after 90° elbows, 
with no need for 
special turbulence- 


= Accuracy: +2% (except 
where noted) 

EZ-View 

= Fluid temp. range: 32° to 
250°F (except where noted) 


reducing fittings. = Accuracy: +5% т 
For 4NMZ5 4NNF4 
Pipe Connec. Connec. Flow Mfr. Item 
Size Size Type Range Length Model No. 
Standard 
Brass Housing, 3500 psi Max., Viton d " SE TT — 
5 to 0.5 gpm H205B-005 5 
Yin Yin 0.1 to 1 gpm 41%6in Н205В-010 4ММ76 * 
0.210 2 gpm H205B-020 4ММ77 * 
Ер кош 
А А .5 to 5 gpm i H605B-005 
КШ vin Tto10gpm 975!"  -HG05B-010 — 4NNAT 
FNPT 1to 15 gpm H605B-015 АММА2 
nuum E 
А i o 10 gpm H705B- 4 
% in КШ 210 20 gpm wo. H705B-020 — ANNAS 
3io30gpm  /%sin -H705B-030 ANNAS 
iin iin І о 10 gpm H755B-010 — 4NNA7 
0 20 gpm H755B-020 4ММА8 
ainless Steel Housing, psi Max., Viton Seals 
Stainless Steel Hi 5000 psi М. Viton 5001 
AE Tin FNPT “21020 арт 7 віп Н7555-020 АММА9 
iew 
Polysulfone Housing, Brass Fitting, 325 psi Max., Buna N Seals — 
to 4 gpm H624- 
А А 1107 gpm А H624-007 
Vb in іп FNPT 110 10 om 7% in H624-010 
1to 16 gpm H624-016 
0.5 to 4 gpm H625-004 
1to 7 gpm H625-007 
Ya in Зд in MNPT 1to 10 gpm 8 ^in H625-010 
1 to 16 gpm H625-016 
41028 gpm H625-028 
Polysulfone Housing, Polysulfone Fitting, E psi Max., Buna N Seals — 
to 4 gpm H621- 
Nm D 
i i о 10 орт і NOAT- 
1in 1in MNPT 11016 gpm 5 Yin H691-016 
3to 18 gpm H621-018 
41028 gpm H621-028 
Polysutfone Housing, PVC Fitting, Buna N Seals 
Tin Socket Tto 10 орт 8 Vic in H628-010 
Radel Housing, 325 psi Max., Buna N Seals 4 — 
.5 to 4 gpm -004- 
1 idm Heo 
i i 0 10 gpm i -010- 
lin lin MNPT 11016 gpm 5 Ain H821-016-R 
3to 18 gpm H621-018-R 
410 28 gpm H621-028-R 
Radel Housing, Brass Fitting, 325 psi Nen. of N Seals ГЕНІ 
.5 to 4 gpm -004- 
Vin V^ in FNPT 1107 gpm 7% in -Н624-007-А 
renee Uu 
о 16 gpm -016- 
0.5 to 4 gpm H625-004-R 
1to 7 gpm H625-007-R 
í | 11010 gpm ;,  .H625-010-R 
Эд in Ya in MNPT 11016 gpm 8 Жіп H825-016-R 
3to 18 gpm H625-018-R 
41028 bmi H625-028-R 
0.5 to 4 gpm H620-004-R 
1 to 7 gpm H620-007-R 
1іп, іп %4in,1in Sweat | ШП тіп METER 
о 18 gpm -018- 
41028 dm H620-028-R 
Ш PERS: 
i ; 0 25 gpm -025-| 
ж. UD NE 
0 gpm i 5-010- 
FNPT : o7 gpm 8 16 in H617 -025-R 
; ; 0 50 gpm H617-050- 
zin 2in 710 75 gpm H617-075-R 
10 to 100 gpm H617-010-R 
Radel Housing, PVC Fitting, Buna N Seals . 7 — 
.5 to 4 gpm -004- 
io 10 ipn Башы 
0 m H629-010- 
МАРТ —di15-160pm H629-016-R 
11028 gpm НЕ25 028 
і i 0 26 gpm і -029- 
Tin Tin 05104gpm . 9/6"  -q628-004-R 
1107 gpm H628-007-R 
1to 10 gpm H628-010-R 
1to 16 орт H628-016-R 
З їо 18 gpm H628-018-R 
Socket —4t998 орт H628-028-R 
11016 gpm НОА 
А n 0 gpm " - - 
2n 2in 4io28gpm — |^" -H619-075-R 
5 to 50 gpm H619-050-R 


* +7% accuracy. T 32° to 140°F. 


PUMPS Scan. Order. Done. =; 
Flowmeters Details on page A1. 


Dynasonics 


49DE96 


Electronic Ultrasonic Flowmeters 
= Accuracy: +1% of reading 
= Flow material: water-like liquids 


Flowmeters feature an easy, non-invasive installation and low maintenance. 
Units are suitable for measuring clean liquids in energy monitoring, HVAC, power 


generation, and water treatment applications. 49DE81 
Display Mfr. Item 
For Pipe Size Flow Range Units Model No. 
Housing Material: Unspecified, Fluid Temp. Range: -40° to 250°F, Power Req.: 10-30V DC 
Strap-on Assembly Connection 
%i in to 98 in 0.09792 to 940,420 gpm DXNP-ABS-NN 49DE96 
% in to 98 in 0.09792 to 940,420 gpm А i " TM n DXNP-AES-NN 49DE99 
into 120 in 0.00612 to 1,410,000 gpm Aere Feet, Cubic Feet Симо Meters, Feet, Kilograms: Liquid Barrels, Liters, DXNP-ATS-NN —— 490Е97 
iintoG0in — 0.00612 to 1,410,000 gpm 9 , д ' ,9 DXNP-AFS-NN —— 490Е01 
1 in to 60 in 0.09792 to 940,420 gpm DXNP-AHS-NN 49DE98 
Housing Material: Aluminum, PVC, Fluid Temp. Range: -40° to 140°F, Power Req.: 95-264V AC 
Dual Connection 
à Acre-Feet, Barrels (Liquid and Oil), British Thermal Unit, Cubic Feet, Cubic Meters, Feet, Gallons, Kilograms, Kilojoules, Ар. 3 
vein 2 to 38 gpm Kilowatts, Liters, Megawatts, Meis, Ae ER ЕШШ Unit, Milion E ons, Million Li ers, mmBtu, Pounds, Tons DTFXE-AP-AKNB-NN 49DE81 
А cre-Feet, Barrels (Liquid and Oil), Cubic Feet, Cubic Meters, Feet, Gallons, TIS Я 
vin 2to 38 gpm Kilograms, Liters, Meters, Million Gallons, Million Liters, Pounds DTFXB-GP-AKNN-NN — 49DE7S 
Y in 2.75 to 66 gpm Acre-Feet, Barrels (Liquid and Oil), Btu, Cubic Feet, Cubic Meters, Feet, Gallons, Kilograms, kJ, DTFXE-BP-AKNB-NN 490Е82 
3A in 2.75 to 66 gpm kW, Liters, mBtu, Meters, Million Gallons, Million Liters, mmBtu, MW, Pounds, Tons DTFXE-HP-AKNB-NN 490Е88 
i Acre-Feet, Barrels (Liquid and Oil), Cubic Feet, Cubic Meters, Feet, Gallons, _вр_ " 
% in 2.75 to 66 gpm Kilograms, Liters, Meters, Million Gallons, Million Liters, Pounds DTFXB-BP-AKNN-NN — 49DE70 
Tin 3.5 to 108 gpm Acre-Feet, Barrels (Liquid and Oil), Btu, Cubic Feet, Cubic Meters, Feet, Gallons, Kilograms, kJ, DTFXE-CP-AKNB-NN 490Е83 
Tin 3.5 to 108 gpm kW, Liters, mBtu, Meters, Million Gallons, Million Liters, mmBtu, MW, Pounds, Tons DTFXE-IP-AKNB-NN 490Е89 
Tin 3.5 to 108 gpm Acre-Feet, Barrels (Liquid and Oil), Cubic Fee , Cubic Meters, Feet, Gallons, DTFXB-CP-AKNN-NN —49DE71 
Tin 3.5 to 108 gpm Kilograms, Liters, Me BS, illion Gallons, Million Li ers, Pounds DTFXB-IP-AKNN-NN — 49DE77 
i Acre-Feet, Barrels (Liquid and Oil), Btu, Cubic Feet, Cubic Meters, Feet, Gallons, Kilograms, kJ, ED. T 
ain 8 to 420 gpm kW, Liters, mBtu, Meters, Million Gallons, Million Liters, mmBtu, MW, Pounds, Tons DTFXE-FP-AKNB-NN — 49DE86 
i Acre-Feet, Barrels (Liquid and Oil), Cubic Feet, Cubic Meters, Feet, Gallons, LED. Ж 
2in 8 to 420 gpm Kilograms, Liters, Meters, Million Gallons, Million Liters, Pounds DTFXB-FP-AKNN-NN 490Е74 


© Dynasonics 


byi Jy Meter 


Doppler Ultrasonic 
Flowmeters 


= Accuracy: +2% full scale 


гонаг Mfr. Item 
Sou Includes Model No. 

DFX BIDDER Systems (Transmitter and Transducer) 
Transducer For Pipe Size 1 


» Flow velocity range: 0.15 to 30 ft./sec. 115 V AC in and Above =SXPN2 = = 
. : ` Transducer For Pipe Size un 7HU44 
Non-invasive meters measure full-pipe Ya into 1 in- SXPN3 
кенен іні Transducer For Pipe Size 1 m 
flows of liquids containing suspended — in and Above - 5XPN2 7HU45 


particles or aerated liquids such as Transducer For Pipe Size = 7HU46 


sewage, mud slurries, and plastics. x DEX Flowmeter — to 1 in - SXPN3 
115 VAC = DDFXD2-ANNA-NN  5XPNO 
DFX Flowmeter Systems—Systems 12-28 V DC = DDFXD2-ENNA-NN — 5XPN1 


include transmitter and transducer. — "T — n. ет 
i . escription or Use WI опе 0. 
= Ambient temp. range: -40° to 185°F M SET таре р MIS Aur 
" Pipe Size (In.): 1 and above DT94-020-N000-N SXPN2 
DFX Flowmeter Transmitters— ; Pie Siz {in 0.25 to 1.00 SXPNO, 5XPN1 —Dro5-050-NOQO-N — 5XPN3 
i Flowmeter Transdu — Suitable for odules ( 
Each transmitter allows up to 4 meters owmeter Transducers Suitable fo 1-20 mA Output Module D020-1045-100 БАРМА 
to be interconnected. most plastic and metal pipes. Rate Pulse Output Module, 0-2,500Hz — 5XPNO, 5XPN1  D020-1045-207  5XPN5 
= Ambient temp. range: -40° to 185°F = Ambient temp. range: -40° to 194°F Control Relay Module-Two Form C D020-1045-102 SXPN6 
gi Impeller = <> for 
ыр Ы Wetted А Mfr. Item 
Materials: Model No. 
Transmitters ЖІ BTU/Flowmeters, FNP, Aln-One 
and Flowmeters 34 in 1.65 to 24.69 gpm 380207000-1202 49DF12 
| Tin 2.70 to 40.48 gpm 380210000-1202 49DF13 
For use in water/wastewater / iii 466106992 Фот Brass, PEEK — 380212000-1202 49DF14 
treatment, irrigation, industrial, 49DF19 "yin — 304819 157.34 gpm 361020000-1202 49016 
and HVAC/building automation . Brass Insertion Flowmeter ; ETC 
applications Brass Flowmeters—Each sensor comes with 20-ft., | Brass, EPDM, 
2-conductor 20 AWG shielded UL type PTLC 221°F ain m Nylon, ҮП, 220880005-1211 490F24 
Flow Шетен П (105°С) cable. Brass T Flowmeters, FNPT BNET zs 
receive sensor data and convert w= Fluid temp. range: 0? to 221°F Yin 0.18 to 9.18 орт 250BR0505-1211 49DF19 
tothe desired outputthat = Accuracy: 2 шш Е 
represents the flow rate. . B . Tin 1.141 57.3 орт Nylon, Tungsten, 250BR1205-1211 49DF22 
Stainless Steel Insertion Flowmeters—Suitable Tin 1.65 to 82.6 gpm UHMWPE 250BR1505-1211 49DF23 
BTU/Flowmeters—Measure ог use in flow control and batch type applications. EE ТШ соате Та, 
flow апа temperature differential = Fluid temp. range: 14° to 150°F UE Steel Insertion Flowmeters (NEMA 4X Enclosure) ax 
to compute energy in hot service Accuracy: +1% 1 into 10 in 5.50 10 4896 gpm SDI1D1NO0-0200 49DF25 
applications. Output is scaled Менде ЕЕЕ КИН 40Р 
pulse and RS-485 (Modbus and “Flow Transmitters : 12into36in 35210 63,452 9pm "Gui Gres — SDIID2NT1-0200 48DF27 * 
BACnet) Analog Signal, 9-35VDC 310-00 49DF35 12into36 іп 352 to 63,452 gpm PEEK. PPS Tip SDI1D2N10-0200 49DF28 
БЕ BACnet and Modbus 12 in to 36 in 352 to 63,452 gpm à SDIOD2NO0-0200 49DF30 
= Fluid temp. range: Signal, 12-24VAC 340BN/MB-00 — 49DF34 2 into 36 in 352 to 63,452 gpm SDIOD2N11-0200 49DF31 * 
20? to 260°F Lon Works Signal, 12-24VAC/DC 340LW-00 49DF38 12into 36 іп 352 їо 63,452 gpm SDIOD2N10-0200 490Ғ32 
» Accuracy: +2% N2 Output Signal, 12-24VAC 340N2-00 49DF33 * LCD display. } EPDM = ethylene propylene diene monomer rubber, PEEK = 
у: +2% Relay sanal, i AA EM ОЕШ polyetheretherketone, PPS = polyphenylene sulfide, UHMWPE = ultra-high-molecular- 
а weight polyethylene. 
2686 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШЇ 
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PUMPS 
Flowmeters & Flow Switches 


BROOKS ж «7 
INSTRUMENT l^ 
f 91110 

- - ” $5 
Acrylic Variable-Area Flowmeters EM NE 3 
= Max. operating pressure: 100 psi 3 
= Max. operating temp.: 150°F cc 4UM99 1 

i ity: im. (in. enter-to-Lenter I 221 

= Max. viscosity: 16.4 CST Model Accuracy w н 2, Fins" inserts % a 1 

i +5% 8 8 r * " 
Clear acrylic meters have stable, | 9559 $3% rx ge у 5% 3%: ЕТ; "Bi лумов 
easy-to-read floats with English or | 2530 +3% 1й 6% 1% 5% 3% A E LIN 7 
metric scales. They are integral- 2940 — 9% A 109 2 M mMm +, кш! 

раа * Back connection mounting. е ^ 

valved to permit individual flow ` - 


control іп air-sampling equipment, cemer 
desalinization equipment, medical systems, water treatment and distribution Connec. Flow Fitting 2 к Mfr. Item 
systems, swimming pools, and aquaculture systems. Back-mounted meters (see үф её Ranget | Size O-Ring — Fitting LEE ш m 
Model-Accuracy-Dimensions chart) have standard 10-32 brass inserts for quick 02102.5gpm 5 іп Nitrile ^ Brass — 25202-001021 5Р321 
installation 11010001 5 іп Viton Stainless Steel Valves 2520A4L45SVVT 5P349 
$ 110100р01 Зіп Viton Stainless Stee Valves 2510A2L20SVVT 16X863 
Center- 11010001 5 7 іп Nitrile Brass Valves 2520А4145ВУВМ 5P333 
Center 11010001 —3in  Buna Brass Flowmeter Only 2510A2L20BNBN 16X864 
Connec. Flow Fitting — E^ Mfr. Item 2to 25 gph 5 %in Viton Stainless Steel Valves 2520A4L48SVVT_5P350 
Size Ranget —— Size O-Ring Fitting Includes Model No. 21025gph 5 біп Nitrile  Вгаѕѕ Valves 2520А4148ВҮВМ 5P334 
Air was Si BuzN E One vil Ines TORSATOBVEN 16X850 4to40gph 3Зіп  Viton Stainless Steel Valves 2510A2L22SVVT 16X865 
.U4 to .o ipm in Бипа- rass ne Valve on Inle: 4 to 40 gph 3in Випа Brass Flowmeter Only 2510A2L22BNBN 16X866 
-1 to 1 Ipm 3in  Viton Stainless Steel Valves 2510A2A13SVVT 16X851 4to 50 9001 5 іп Viton Stainless Stee Valves y 2520A4L38SVVT 5P353 
.1to 1 Ipm 3in Buna Brass Flowmeter Only 2510A2A13BNBN 16X852 4to50ccm 5%in Nitrile Brass Valves 2520A4L38BVBN 5P337 
0.3to3scfm 5 “іп Viton Stainless Steel Valves 2520A4A37SVVT 5Р364 Yin 610 600рһ 5 % in Viton Stainless Steel Valves 2520M4L46SVVT 5P352 
0.3 to 3scfm 5 “іп Nitrile Вгаѕѕ Valves 2520A4A37BVBN 5P348 6to60 gph 5 іп Nitrile Brass Valves 2520A4L46BVBN 5P336 
4to5lpm  3in Viton Stainless Steel | Valves — 2510A2AT4SVVT 16X853 1010120 ccm 5 У іп Viton Stainless Steel — Valves 2520441566//Т 5P354 
А AtoSipm 3Зіп Buna Вгаѕѕ _ Flowmeter Only 2510А2АТАВМВМ 16X854 20 їо 240 сст Зіп Viton Stainless Stee Valves 2510A2L11SVVT 16X861 
Yin — 2to25lpm Зіп  Viton Stainless Steel Valves 2510A2A16SVVT 16X855 20to240ccm 3in Buna Brass Flowmeter Only 2510A2L11BNBN 16X862 
2 to 25 Ipm 3in Buna Brass Flowmeter Only 2510A2A16BNBN 16X856 25 to 225ccm 5 in Nitrile Brass Valves 2520A4L51BVBN 5P339 
10 їо 100 lpm  3in  Viton Stainless Steel Valves 2510A2A18SVVT 16X857 40 to 400 сст 5% in Viton Stainless Stee Valves 2520A4L50SVVT 5P356 
10 їо 100 scfh_5 “іп Viton Stainless Steel Valves 2520A4A34SVVT_5P361 40 to 660 com 5 іп Viton Stainless Steel Valves 2520A4L52SVVT_5P357 
10 їо 100 scfh 5 % іп Nitrile Brass Valves 2520A4A34BVBN 5Р345 100 to 1500 Я 5 A 
{to 100 om .3in Виа. Bass. Flowmeter Oniy 2510A2A18BNBN 16X858 com  5%in Viton Stainless Steel | | Valves —— 2520A4L53SWT 5Р398 
20 to 200 scfh 5 ^in Viton Stainless Steel Valves 2520A4A36SVVT 5P363 200 to 3000 = : я 
20 to 200 сіп 5 Yin Nitrile Brass Valves — 2520A4A36BVBN 5P347 com 2 “in Viton Stainless Steel | Valves — — 2520A4L545VVT 5P359 
0.5to5scfm 5 “іп Viton Stainless Steel Valves 2530A4A67SVVT 4UNO1 0.25 to 2.5 gpm 5 “іп Viton Stainless Stee Valves 2530A4L64SVVT_4UN03 
иіп -051055сіт 5 %in Nitrile | Brass Valves 2530A4A67BVBN 4UM99 үт 0.2510 2.5 орт 5 іп Nitrile  Вгав5 Valves 2530A4L64BVBN 4UN02 
1to10scfm 5 “іп Viton Stainless Steel Valves 2530A4A65SVVT 4UM98 “in “94105 gpm 5%in Viton Stainless Steel Valves 2530A4L66SVVT 40М05 
1to 10 scfm 5 № in Nitrile Brass Valves ООО SOB YN 4UM97 0.5to 5 орт 5%in Nitrile — Brass Valves 2530A4L66BVBN 4004 
3to 25 scfm 8 іп Nitrile PV = 2540A5A50PS 4/М06 0.4to5gpm — Nitrile PVC — 2540A5L56PI 4UN11 
iin ~4t050scim—8%in_ Nitrile РУС = 2540A5A51PS 4UNO7 1п ~T to 10 Со — Nitrile — PVC = 3540A5L57PI —AUNDS 
10 їо 100 scfm — Nitrile PVC = 2540A5A52PS 40М№08 2to20gpm -- Nitrile PVC — 2540A5L58PI 40М10 


1 ccm = cubic centimeters per min. (metric); gph = gal. per hr. (English); gpm = gal. per min. (English); Ipm = liters per min. (metric); scfh = standard cu. ft. per hr. 


(English); sctm = standard cu. ft. per min. (English). 


Air and Liquid Flow Switches 


Liquid Flow General-Purpose—Start or stop 


» Single-pole, double-throw snap switch 
» Sensitivity flow adjustment screw 

= 120/240VAC operation 

= Full load amps: 7.4 at 115V, 3.7 at 230V 


electrically operated equipment such as signal 
lights, alarms, motors, automatic burners, and 
metering devices. 2RUL3 and 2RUL4 have 4 


McDonnell & Miller 


Liquid Flow Industrial/ a xylem brand 


Heavy-Duty—Designed for 


large pipe applications, including heating and hydronic systems, 
air conditioning, refrigeration, and process work. Paddles can 


be trimmed to suit. Fit 2" to 16" pipe with flow rates up to 998 
gpm. 


Paddle Kits—Designed to replace damaged paddles and 
Liquid Flow High-Sensitivity—For heavy-duty return flow switches to original flow-sensing capability. 
applications that need instant switching such 
as water treatment systems, electronic circuit 
cooling systems, compressors, booster pumps, 
and bearings. 


stainless steel paddles that fit 1", 2", 3", and 6" 
pipe; paddle can be trimmed to fit incremental 
pipe sizes. 


Additional flow range information is available 
on Grainger.com, or call 1-800-GRAINGER 
(472-4643). 


Air Flow General-Purpose—For applications 
with medium- and high-velocity requirements. 
Paddle fits 8" minimum duct size (trim to fit 6" 
duct). Sensitivity flow adjustment screw. 


Operating Velocity Max. Material 
Range, Horizontal Operating of Switch Mfr. Item 
(fpm) Velocity (fpm) Construc. Enclosure Мах. Air Temp. Model No. 
Air Flow General-Purpose — 
eal: Stee Я 
910 їо 1610 2,500 fpm Vane: Steel/Brass NEMA 1 300 AF-1 4RC76 
Max. 
Min. Flow Max. Flow Wetted Pressure Max. Fluid Switch Connection Mfr. Item 
Rate (gpm) (gpm) Materials (psi) Тетр. (°F) Enclosure Size(in.) Model No. 
Liquid Flow General-Purpose 
1.5 gpm 15gpm Brass, BUNA, EPDM 150 psi 250 °F NEMA1 ЖРҒМРТ FS5-3/4 4RC67 
1.5 gpm 15gpm Brass, BUNA, EPDM 150 psi 250 °F NEMA 1 1 FNP FS5-1 1RF63 
5.8gpm 1531 gpm Brass, EPDM, SS 160 psi 250°F NEMAT  1MNPT FS251 2RUL3 
5.8gpm 131 gpm Brass, EPDM, SS 160 psi 250 °F NEMA 4  1MNPT FS254 2RUL4 
Liquid Flow High-Sensitivity 
0.12 gpm 2.5 орт Brass, Buna-N, SS, Viton 100 psi 225°F МЕМА1  1FNP FS6-1 4RC68 
0.12 gpm 2.5 gpm Brass, Buna-N, SS, Viton 100 psi 225°F  NEMA4X  1FNPT  FS6-W-1 48069 
0.12gpm 2.5 gpm Brass, SS, Viton 100 psi 225 °F NEMAT 3 FNPT FS6-3/4 1RF64 
0.12 орт 2.5 (рт Brass, SS, Viton 100psi — 225?F  NEMA4X 3 ЕМРТ FS6-W-3/4  1RF65 
Liquid Flow Industrial/Heavy-Duty 
.8gpm 7.7 орт Brass, Bronze, PTFE, SS 300 psi 300°F — NEMA1 17 ММРТ_ Е57-4 4RC70 
48gpm  7.7gpm Brass, Bronze, PTFE, 55 300 psi 300°F МЕМА 4Х 1%ММРТ FS7-AW 4RC72 
48gpm  7.7gpm Brass, Bronze, PTFE, 55 300 psi 300?F МЕМА7,2 174 MNPT  FS7-4E 4RC74 
48gpm 17.7 gpm PTFE, SS 1,000 psi 300 °Е NEMA1 17 МАРТ  FS7-48 4RC71 
48gpm  7.7gpm PTFE, SS 1,000 рѕї —300?F МЕМА4ЯХ 174 MNPT FS7-4SW 48673 
Item 
Type For Use With Includes No. 
Paddle Kits 
Bronze 4RC70 to 4RC74 1 Each of 174 in and 6 in Paddles 2RUL6 
Stainless Steel 4RC70 to 4RC74 1 Each of 174 in and 6 in Paddles 28017 
Stainless Steel 2RUL3, 2RUL4 1 Each of 1 in, 2 in, 3 in, and 6 in Paddles 2RULS <9 
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PUMPS 
Chemical Metering Pumps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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Adjustable 

Diaphragm Pumps 

= Self-priming 

= Max. viscosity: 1000cP 

= 115V 

Adjustable single-head metering pumps have a 
double-ball check valve and leak-free sealless 
liquid end. Powered by a high-quality fin-cooled solenoid. Wetted parts: PTFE- 
faced CSPE diaphragm, ABS body, ceramic ball, PTFE seals and O-rings, and PVC/ 
polyethylene tubing. Each includes foot valve/strainer assembly, backpressure 
injection valve assembly, 4-ft. suction tubing, 8-ft. discharge tubing, and 4-ft. 
bleed valve tubing. Models with PVDF construction are NSF 61 compliant. 

A Plus Series—Allow you to adjust the stroke length and stroke rate. Pumps are 
internally dampened to reduce noise and are water-resistant for outdoor use. 

С Series—Manual control lets you adjust the stroke length. Models are internally 
dampened to help reduce noise. 

E Plus Series—Feature Off/Manual selector switch, indicator lights, and built in 
circuit protection. 

MP Series—Pumps have automatic control, fully scalable 4-20mADC, 
20-4mADC, or external pacing. Relay output and stop input. 16-character LCD is 
programmable in 4 languages. 

Note: Tubing is 36" O.D. for Max. Flow to 44 gpd, 1⁄2" O.D. for Max. Flow 96 gpd and higher. 
Replacement 5-Function Valves—Easy-to-install, corrosion-resistant 

valves have a chemical-resistant wetted end, with recessed screws. 


4UP27 


Head and PUMPS |REPAIR KITS 
Max. Fitting Mfr. Item Item 
Max. Flow PressureReproducibility Material Model No. No. 
A Plus Series, 100:1 Turndown Ratio For A Series 
6.00 gpd — 150 psi +/-3.0% GFPPL LBO2SA-PTCJ-G19| 4UP25 4UP12 
6.00gpd  150psi ^ +/-3.0% PVDF LBO2SA-KTCJ-G19| 6KYG6 231Ү06 
12.00 ор4 150рві +/-3.0% GFPPL LBO3SA-PTC1-G19| 4UP26 4UP13 
12.00 gpd 150psi ^ +/-3.0% PVDF LBO3SA-KTCT-G19| 6KYG7 6KYH5 
24.00 gpd 100 psi +/-3.0% GFPPL LBO4SA-PTC1-G19| 20LX58 4UP14 
24.00 gpd 100 psi +/-3.0% PVDF LBO4SA-KTC1-G19| 20LX59 6KYH6 
30.00 gpd 100 psi +/-3.0% GFPPL LB64SA-PTC1-G19| 4UP27 4UP14 
30.00 gpd 100 psi +/-3.0% PVDF LB64SA-KTC1-G19| 6KYG8 6KYH6 
58.00 gpd 100 psi +/-3.0% GFPPL (В545А-РТС1-619 20LX56 4UP14 
58.00 gpd — 100 psi +/-3.0% PVDF LBS4SA-KTC1-G19| 20LX57 6KYH6 
C Series, 10:1 Turndown Ratio 
6.00 gpd — 80 psi +/-3.0% GFPPL LCO2SA-PTCJ-G19| 20LX67 4UP12 
12.00 gpd 80 psi +/-3.0% GFPPL LCO3SA-PTC1-G19| 20LX68 4UP13 
24.00gpd — 80 psi +/-3.0% GFPPL LCO4SA-PTC1-G19| 20LX69 4UP14 
30,00 0а 80 psi +/-3.0% GFPPL LC54SA-PTC1-G19| 20LX70 4UP14 
E Plus Series, 100:1 Turndown Ratio For E Series 
5.00 gpd — 250 psi +/-2.0% GFPPL LPB2SA-PTCJ-G19| 20LX60 4UP12 
5.00 gpd — 250 psi +/-2.0% PVDF LPB2SA-KTCJ-G19| 20LX61 23LY06 
1200gpd 150psi +/-20% GFPPL — LPB3SA-PTCi-GT9| 20LX62 4UP13 
12.00gpd 150 psi +/-2.0% PVDF LPB3SA-KTC1-G19| 20LX63 6КҮН5 
24.00 ора 100psi +/-2.0% GFPPL ^ LPBA4SA-PTCi-GT9| 201Х64 4UP14 
24.00gpd 100 psi +/-2.0% PVDF LPB4SA-KTC1-G19| 20LX65 6KYH6 
41.00 gpd 250psi +/-20% GFPPL ІРН45А-РТС1-619 4UP30 4UP14 
41.00 ора 250 psi +/-2.0% PVDF LPHASA-KTC1-G19| 6KYH1 6KYH6 
44.00gpd 100psi ^ +/-2.0% GFPPL — LPE4SA-PTCT-G19| 40Р28 4UP14 
44.00 ора 100 psi +/-2.0% PVDF LPE4SA-KTC1-G19| 6KYG9 6KYH6 
96.00 gpd 100 psi -/-2.0% GFPPL ЕРС58А-РТСЗ-С19) 4UP29 4UP15 
96.00 gpd 100 psi +/-2.0% PVDF LPG5SA-KTC3-G19| 6КҮН0 23LX66 
120.00gpd 100psi /-2.0% GFPPL ІРН65А-РТО3-619 4UP31 4UP16 
120.00 gpd 100 psi +/-2.0% PVDF LPH6SA-KTC3-G19| 6KYH2 6KYH8 
240.00 gpd — 35 psi +/-2.0% GFPPL — LPH7SA-PTC3-G19| 4UP32 4UP17 
240.00 gpd 35 psi +/-2.0% PVDF LPH7SA-KTC3-G19| 6KYH3 23LX96 
600.00 gpd — 30 psi :/-2,0% GFPPL ^ ІРН85А-РТОВ-019/ 20LX66 42EU79 
MP Series, 1000:1 Turndown Ratio 
5.00 gpd — 250 psi +/-2.0% GFPPL LMB2TA-PTCJ-G19| 201Х71 4UP12 
12.00 gpd 150 psi +/-2.0% GFPPL LMB3TA-PTC1-G19| 20LX72 4UP13 
24.00 gpd 100 psi +/-2.0% GFPPL LMB4TA-PTC1-G19| 20LX73 4UP14 
41.00 gpd 250 psi +/-2.0% GFPPL — LMHATA-PTC1-G19| 20LX74 4UP14 
44.00gpd 100 psi +/-2.0% GFPPL LMEATA-PTC1-G19| 20LX75 4UP14 
96.00 gpd 100 psi +/-2.0% GFPPL — LMGSTA-PTC3-G19| 20LX76 4UP15 
120.00 ара 100 psi +/-2.0% GFPPL — LMH6TA-PTC3-G19| 20LX77 4UP16 
240.00 gpd 35 psi +/-2.0% GFPPL — LMH7TA-PTC3-G19| 20LX78 4UP17 
504.00 gpd — 20 psi +/-2.0% GFPPL — LMH8TA-PTCB-G19| 20LX79 42EU79 
Item 
Tubing Connec. (in.) No. 
Replacement 5 Function Valves 
36 in 4UP22 
Yin 4UP23 
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to piped systems. Replacement 
tube assemblies are available on 
Grainger.com. ETL Listed to U.S., 
Canadian, and CE standards. NSF 61 
Approved. 

Adjustable-Rate—A timing circuit 
is adjustable in 1% increments from 
5% to 100% of rated flow for a 

20:1 turndown ratio. No mechanical 
adjustment components to wear out. 
Variable-Speed—Microprocessor 
control with LCD allows manual or 
automatic output adjustment with a 
4-20mA signal. 100:1 turndown ratio. 


3HHF1 


жении жыла 


ГГ 
PFULSAFEEDEA 


© CHEM TECH 
Adjustable- 
and Fixed-Rate 
Peristaltic 
Metering Pumps 


» Self-priming to 24 ft. = 115VAC 
е р К Мах. Flow Мах. Mfr. Item 
Have chemical-resistant Norprene tubing ^ Rate Pressure Model No. 
ii Adjustable Rate 
and PVC fittings for flow up to 300cP, ; 7.00gpd 125 psi XPO07LAHXGI9 3HHF1 
even with outgassing (offgassing) liquids. “9000р4 110 psi XPOS ARXGTO 3HHF2 
15.00 gpd 110 psi_XPO1S5LAHXG19 3HHF3 
Rugged ABS enclosure, control Cover, 30.00 ора 80 psi XPO30LAHXG19 3HHF4 
and rain shield that allows for horizontal/ "Fixed Rate 
i i 7.00gpd 125 psi XPOO7LFHXG19 3HHF5 
verlical mounting. PVC head assembly 9.00 gpd 110 psi XPOOSLFHXG19 3HHF6 
has toolless design, and a jog mode 15.00 gpd 110 psi_XPO15LFHXG19 3HHF7 
for tubing changes. Include suction 30.00 gpd 80рві XPO3OLFHXG19 3HHF8 
s yu Á Variable-Speed | 
strainer, 15 ft. of 1⁄4" PE suction and 8.00 gpd 125 psi XPOOSLVHXGT9 4RZKi 
i ina. iniecti ill wi 17.00gpd 110 psi XPO17LVHXG19 4RZK2 
discharge tubing, injection quill with 7 35:00 gpd 100 psi XPOSSLVHXET9 ARZK3 
psi backpressure, and extra pump tube. 55.00 gpd 80psi XPOSLVHXG19 4RZK4 
T4" MNPT PVC fitting eases connection 100.00 gpd 25 psi XPTOOLVLXGT9 4RZKS 


PVC injection fitting, polypropylene 
09 $ strainer with weight, and 15-ft. polyethyl- 
P B ў ene tubing. Max. viscosity: 300cP. 


& d { VSP Series, Variable Speed—Adjust 


2P305 


output via an internal knob that varies the 
motor speed. Adjustable from 13 to 100% 


УЕ кэлин «> ли пение ненча 

APULSAFEEDER of rated capacity. 8:1 turndown ratio. 
Multipurpose Dolphin Series, 10-Min. Cycle Time— 
Peristaltic Adjust output via a solid state current 


interrupter that cycles power On and Off. 
Adjustable from 10 to 10096 of rated 
capacity. 10:1 turndown ratio. 


Metering Pumps 


» Self-priming to 15 ft. 
= 120VAC 


Nonclogging, adjustable output, 


Replacement Tubes—Include 9 іп L 
Norprene tubing (diameter varies). 


valveless pumps are chemical- and Max. Flow Р Мах. АШ; on 
Я n ate ressure iode 0. 
corrosion-resistant and for use VSP Series—Variable Speed 
with off-gassing chemicals such 1200gpd 5; рај UVSP12XRLLAUGI9 20LX55 
20.00 gpd UVSP20XRLLAUXXX 2P304 


as hydrogen peroxide and chlorine. 
Compatible with liquid chlorine, 
weak acids, detergents, polymers, 


Dolphin Series—10 Min. Cycle Time 
13.00 gpd . UDIO-XA-LSAUG19 20LX53 
60.00gpd 2° PS! -UDSO-XA-LSAUXXX 2Р305 


and wetting agents. Polycarbonate 97.00 gpd UD75-XA-LSAUG19 201Х54 
head, Norprene peristaltic tubing, Roslacament Tubes — — 
PULSAFEEDER technology provides 
long life even 
© CHEM TECH with continuous- 

А duty cycles. 10:1 m. 
Chemical turndown ratio. — LI 
Metering PVC/polyethylene —— 

tubing with CSPE pe 
Pumps diaphragm, seals, 49AV26 
= Self-priming to 4 ft. and O-rings, except 
= 115VAC degassing models 


are hypalon. Max. viscosity: 300 cps, except 20 
cps for degassing models. Include injection back 
pressure valve, bleed valve, foot valve strainer 
with weight, and tubing. ETL Listed. 


Compact, chemical-resistant 
pumps provide depend- 
able metering performance. 
Degassing models have 


6 Мах. Flow Мах. Mfr. Item 
a degassing valve for use Rate Pressure Model No. 
i = i i Adjustable Output Via Stroke Length 
in off-gassing chemicals. 3.00 gpd X003-XA-AAAAG19 33М860 
All models have a sealed 7.00 gpd X007-XA-AAAAG19 33M886 
earbox and ntric cam 15.00 gpd 100psi X015-XA-AAAAG19 33M859 
н н ble d SUCCI G 24.00 gpd Х024-ХА-ААААб19 49Д/26 
or гепар‹е dosing, easy 30.00 gpd X030-XA-AAAAG19 33М861 
flow rate control and turn- Degassing 
down. Motorized-diaphragm 22:00909 _ 100 psi X015-XA-BAABGI9 ТАКЕВ 
. 00 gpd X030-XA-BAA8G19 2ҮЕ50 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PUMPS 
Chemical Metering Pumps 


STENNER PUMPS 


Adjustable-Rate—Feed rate control 
adjusts from 5% to 100%. Snap-fit 
components ease disassembly/service. 
20:1 turn down ratio. 


Fixed-Rate—Can be used with ORP/pH 
controllers and with proportional meter- 
ing systems. Include 20-ft. polyethylene 
tubing, 3 ferrules, 3 connecting nuts, 
weighted strainer, injector fitting, and 
spare tube. 


Peristaltic 


Metering Pumps 


= Self-priming to 25 ft. 

= Reproducibility: +2% 

= 120V 

For injecting solutions into commer- 
cial swimming pools, spas, well 
water, municipal/industrial waste 
water, cooling tower/boiler water 
treatment, animal health, and various 
industrial water processing applica- 
tions. Wet-end materials include 
Santoprene, PVC, polypropylene, and 
polyethylene. Max. viscosity: 300cP. 
Include 20-ft. polyethylene tubing, 
spare tube, weighted strainer, and 
injection check valve (100 psi models) 
or injection fitting (25 psi models). UL 


Variable-Speed—Digital interface with 
multiple operation modes, plus analog 
and digital inputs/outputs with advanced 
programming, control, and construction. 
Have tube leak detection, brushless DC 
motor, and NEMA 4X rating. 100:1 turn 


Quick-Pro Pump Assemblies— 
Polycarbonate head with collapsible 
roller design permits quick, easy 
tool-free tube change. 1⁄4" tubing 
connection. 1-pc. peristaltic pump 
tube construction for greater durabil- 
ity and long life. 


Service Kits/Tubing—4VZG8 
provides a visual confirmation that 
fluid is pumping when used with 1⁄4" 
O.D. polyethylene discharge tubing. 


4VZG9 has 4 settings to operate 
pump when used in conjunction with 
a dry contact water meter. 


Chemical Solution Tank— 
Translucent polyethylene tank has a 


Listed, CSA Certified, and conform to down ratio. large fill opening, spill containment 
ANSI/NSF STD61. Adjustable and fixed basin, and level indicator. Includes 
rate pumps tested by ETL to conform mounting hardware. Compatible with 52XH65 
to ANSI/NSF STD50. all single-head Stenner pump models. 
Tubing ADJUSTABLE FIXED RATE VARIABLE SPEED 
Max. Flow Connec. Max. Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item D 
.. Rate (in.) Pressure Model No. Model No. Model No. 
Single Head pes Н 5 
3.0004 4 100рѕї 45МЕН1А15061 41261 — - 3CCR6 
5.00gpd 4 Т00рві BEMJHTATSTEI ANAT 85МЕНТА15061 4VZG2 |53001АА101М01 52ХН64 
10.00gpd — Я ^ 100 psi 45МЕН2А15061 4VZG3 |. -- — 
17.00 gpd Y 100 psi 85МПН2АТ5Тб1 ANAT2 85MFH2A1SUG1 4VZG4 |S3002AM101NG1 52XH65 Ы ый 
40.00 gpd й 100 psi |85MJH7A1STG1 4NA13 |85МЕН7А15061 417205 |53007АА101М01 52XH66 Б 
50.00gpd 4 25рѕі 45МЛ5А15Т01 4МА14 |45МЕГ5А15061 41766 — = - 
55.0 gpd Y 25 psi |BBMJLBA1STG1 4МА15 |85MFLSA1SUG1 4VZG7 |S3005AA101NG1 52XH68 ж 
Dual Head i s f 
170.00gpd 4% 25psi | 170JL5A1STG1 4МА16 = = - = E 2 
Mfr. Item " 
For Use With Includes Model No. 
Replacement TT dr 4NA21, Mf It 
or Use With г. ет 
41261, 41762, 5 UCCPIFD 4NA25 Description Includes Model No. 
For Use With 02 D Шы 4NA22, UCCP2FD 4NA26 Service Kits/Tubing 
4203, 4VZG4, 52XH6: (2) 4 in Santoprene Tubes, Feed Rate Control 1 Index Plate, 1 Lifter, 1 oz Tube of Aqua FSK100  2MWF4 
Forde ih DAT a aM AUT SENATE, (2) Duckbills, (4) Ferrules ` UCCP205 4МА27 service Kit. Shield(R), 1 Variable Cam, 3 FRC Screw A 
ear Case Service Kit, ; 
For Use With 12L292.. А ТАТУ, UCCP7FD anaze | 45404100 Series Gover Suron B Metal Redugtion Gear Molor 65458 2MWES 
4NA19, 4NA23, 4VZG5, 52ХН66 Gear Case Service Kit б d A ah G 
uick-Pro Pump Assemblies 85 and 170 Series ` Shaft with Gear, Phenolic Gear with Spacer GSK85A — 2MWF6 
or Use With 4NA11, 4МА17, ; 2 Coil Screw G with Lock Washer, 2 Wire Nuts, 
4NA21, 40261, 4/702 Duckbills, Ferrules - 14 in,  QP1017161136934 Motor Service Brackets, Coil, Coil Ground Screw E, Rotor ^ MSKI20 2MWF7 
For Use With ANAT, 4МА18, Santoprene Pump Tube QP102-1G1 136535 Assembly with Bearings, Tolerance Rings and Fan 
_ 4МА22, 41263, №264 _ 1 326 2 ` Tubing, Polyethylene, Stenner Suction/Discharge AK4002W 2MWF3 * 
For Use With EDO ДТ REIS, Ferrules - й їп, Santoprene QP255-1G1 136536 20 ft _ Tubing, 20 ft., % in O.D. 
4NA20, 4NA24, 4VZG6 .. Pump Tube ie Flow Indicator, Max Flow 85 gpd, Max Pressure 
For Use With 171292, Да, Duckbills, Ferrules - % in, QP107-1G1 136537 Flow Indicator 100 psi, Polymethylmethacrylate, Tubing AK600 4VZG8 
4МА19, 4NA23, 4VZG5 Santoprene Pump Tube Connection - % in, Vertical Mounting 
wick-Pro Pum Head Service Kits — Pump Control Module — РСМ5 4VZG9 
or Use With s 
For Use With 52XH65 Connecting Nuts, Ferrules, —53102K 52XH77 Mir. Item 
For Use With 52XH66 312155, ШАТ; е, 521078 52ХН78 Тапк zh ) Tubing Connec. (in.) H Dia. Model No. 
For Use With 52XH68 y $3105K 52ХН80 15 Up Ta x 
* Approved vendor. Yin 19% 20% STS7N-02G1 — 3CCR6 
General Purpose Eum STENNER PUMPS| 


Metering Pumps 
= Self-priming to 25 ft. 
= 120VAC, except 481H74 and 
481H75 are 115VAC 
Compact, adjustable, and 
feature an innovative 
"Quick-Release" head for 
simple and fast tube change. 


Santoprene peristaltic tubing 35PF94 

is FDA-approved and requires 

no adjustment or lubrication. 

Ideal for light-duty applications Max. Flow Mtr. ilen 

such as injecting chlorine, Е (аре Max, Pressure = Model No. 

i i - con eries. E ic Metering Pumps 

weak acids, and пе all 7.40 gpd 25 psi E10VXAA1S6G1 35PF94 

tions. Max. viscosity: 100cP. 14.00 gpd 58 psi ETOVKBATSEGT 35PF95 

Accessories included. Pump 14 00 00-900 50 281 MAN "e 146 1 a un - 

Tube Replacement Kits include 27430 gpd 25psi E20VXBA1S6G1 35PF96 

2 Santoprene tubes and 4 а 38. Er gpd | 25 таа ЕООУХСА15601 35PF97 

um e Replacement Kits 

ferrules. Pumps are UL and For Use With 35PF94 EC30A-2G1  35PF98 

C-UL Listed. For Use With 35PF95, 35PF96 — EC30B-2G1 35PF99 
For Use With 35PF97 EC30C-2G1  35PG01 
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Peristaltic Livestock Medicator Pump 


= Self-priming up to 25 ft. 

= 1:128 injection ratio 

= 120V 

The Econ Stennicator model is suitable for 
injecting solutions such as disinfectants, medi- 
cations, nutrients, and sanitizers into water 

for treating livestock. Injection is directly into 
the water line so the solution does not contact 
any moving parts and avoids fouling and 
water flow restrictions. Polycarbonate body 
with santoprene seals and O-rings. Pump has 
adjustable pulse rate settings and can connect 
to an existing pulse water meter. Includes 3 
connecting nuts, 3 ferrules, injection check 
valve, weighted suction line strainer, 20-ft. 
Santoprene tubing, and spare pump tube. 


33TH67 


Replacement 


Tube Kit 

Mfr. Item Item 

Max. Flow (gpd) Max. Pressure Model No. No. 
30.00 gpd 80 psi E20MH81S6G1 33TH67 33TH68 


PUMPS 
Chemical Metering, Circulator & Displacement Pumps 


Peristaltic Chemical Metering Pumps 


= Max. pressure: 125 psi 

= Self-priming to 30 ft. 

Durable, cast-aluminum pumps can handle abrasive slurries 
and aggressive chemicals in most metering, dosing, and 
transfer applications. No moving parts come into contact 
with the chemical being metered. Feature stainless steel 
rollers supported by sealed ball bearings that compress the 
hose in a more efficient design than frictional shoe-type 
pumps. Models are positive displacement-style that require 
no valves to operate and have a stainless steel drive shaft, 
foot bracket, hardware, and hose fittings for long life. The 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Ба 


premium, heat-treated and ground hypoid gearing provides 
greater efficiency and more reliable performance. The gear 
motor includes a hollow shaft that allows you to remove the 
roller assembly if required. Pumps are reversible and can 
be used to clear blocked lines. Include shim kit and hose 
lubricant. Hardwired installation required. 3-phase pumps 
do not have overload protection, which must be provided by 
a starter unit sold separately, see page 160. UL and C-UL 
Listed, CE Certified. 


WARNING: Use only with nonflammable liquids compatible with 
pump component materials and in nonflammable/nonexplosive 


atmospheres. 
115V, 115/230V, 230V, 230/460V, 
45ҮН05 115V, | 115/230V, | 230V, | 230/460V, 1Phase | Phase | 3Phase | З Phase 
1 Phase 1 Phase 3 Phase 3 Phase Flow Tubing Pump | Пет Item Item Item 
Flow Tubing Pump Нет Item Item Item Rate Material RPM No. No. No. No. 
Rate Material RPM No. No. No. No. 0.16 gpm/0.60Lpm 17 RPM| 45ҮР90 45YR12 45YR33 45ҮН54 
Pumps 0.20 gpm/0.80Lpm 2TRPM| 45YP89 45YR11 45YR32 45YR53 
0.16 gpm/0.60Lpm 17 RPM, 45ҮН05 45ҮН26 45ҮН47 45ҮН68 0.27 gpm/1.00Lpm 28 RPM, 45ҮР88 45YR10 45YR31 45ҮВ52 
0.20 gpm/0.80Lpm 21RPM| 45ҮН04 45ҮН25 45ҮН46 45YR67 0.32 gpm/1.20Lpm Rubber 34 RPM| 45YP87 15ҮВ09 45YR30 45YR51 
0.27 gpm/t.00Lpm 28 АРМ. 45YR03 45ҮН24 45YR45 45YR66 0.40 gpm/4.50Lpm 42 RPM| 45YP86 45YR08 45YR29 45YR50 
0.32 gpm/1.20Lpm_ EPDM 34 RPM| 45ҮН02 45YR23 45YR44 45YR65 0.53 gpm/2.00Lpm 56 RPM| 45YP85 45YR07 45YR28 45ҮҢ49 
0.40 gpm/1.50Lpm 42 АРМ, 45YR01 45ҮН22 45ҮН43 45ҮН64 0.80 gpm/3.00Lpm 84 RPM| 45YP84 45ҮВ06 45ҮВ27 45ҮВ48 
0.53 gpm/2.00Lpm 56 RPM| 45ҮР99 45YR21 45YR42 45YR63 Material of Item 
0.80 gpm/3.00Lpm 84 АРМ 45ҮР98 45YR20 45YR41 45YR62 Description Includes Construc No 
020 ту От [RPM 45/86 СҮЗ “| A5YRG8 “Үй — Асовззонев 
.20 gpm/0.80Lpm 
0.27 gpm/1.00Lpm OBRPM| 45YP95 | 45YR17 | 45YR38 | 45YR59 ee h rose Clamps Маша кше EAE 
0.32gpm/f20Lpm Nitrile 34 RPM| 45ҮР04 | 45YR16 | 45YR37 | 45YR58 ose (2) Hose Clamps una Nitrile 
0.40 gpm/1.50Lpm 42 RPM| 45YP93 45YR15 45YR36 45YR57 Hose (2) Hose Clamps EPDM 45YP81 
0.53 gpm/2.00Lpm 56 АРМ) 45YP92 45YR14 45YR35 45YR56 Lubricant, 0.25 gal Gal. = Glycerin 45ҮР82 
0.80 gpm/3.00Lpm 84 RPM| 45YP91 45YR13 45YR34 45YR55 Shim Kit — Stainless Steel 45YP83 
Plastic-Body P tM t Circulator P Bubs 
astic-body Fermanent Magnet Girculator Pumps PUMPS 
= 1-phase Energy-efficient ECM/permanent magnet NORYL/ALUMINUM 
= 60/50 Hz, continuous- technology saves up to 68% on electricity. | Pump motor has a stainless steel shaft 
duty motor Могу! impeller. 5JKG2 and 5JKG6 max. and screw, with EPDM O-ring seal. 


working pressure: 50 psi; 100-240V. 5JKF8 
max. working pressure: 29 psi; 115V. 


Small footprint and lightweight 
construction allow easy instal- 
lation for water circulation and 


Nylon and 316 stainless steel impeller. 
Max. working pressure: 29 psi. 115V. 


liquid transfer. Semiopen impeller. TM i Water s Mas птах, iim 
" 4 " + a 
Ceramic bearing system. Each HP Amps Inlet Outlet 5 10 15 20 Head L мМ Temp. №. 
includes a 4-ft. power cord. Noryl A 4 Г 
Ya 024 ИНВ Ив 2 — — —  i3f 6i  3in 1409:  5JKG2 
NORYL Ya 040 ИНВ іпНВ — 58 —  — i4ft бі. 3in 1409-  5JKG6 
Y 06. НВ іпНВ 101 7.3 46 18 22%ft біп 4%cin 140^F  5JKF8 
Have a shaftless, sealless electron- Man —— татын n-— s 
i 05 Д ^ in ^ in } Ё — ho in ^e in " 
ically commutated motor (ECM). Y 056 ИМТ ‘int 10 8 55 — 187eft біп 4%віп 140°F 381996 


38L996 ТЕСТІН 
+ To convert to psi, divide total feet of head by 2.31. 


MEZIERE 
INDUSTRIAL 


um 


Centrifugal and Positive Displacement Pumps 


Meziere, Centrifugal and Positive Displacement—Centrifugal 
models are suitable for use with 50% water/glycol mix. Designed 

to provide high flow at low head pressure. Brush motor is housed 

in open dripproof (ODP) enclosure. 210949 Positive Displacement 
Pump has a preset pressure relief valve, steel gerotor, and double-lip 
seal. Suitable for use with Dexron Il or equivalent oil. 

= Continuous duty 

= 516 HP, except 210952 is /5 HP 


Dayton, Centrifugal—Pumps are suitable 
for use in liquid transfer and irrigation. They 
have semiopen impellers and are not self- 
priming, except 5PXX5 is self-priming up to 
4.5 ft. 

Ports for 5PXW8 to 5PXX1 and 5PXX4 can 

be rotated in 180? increments, 5PXX5 in 90? 
increments. 5PXX3 has a totally enclosed fan- 
cooled (TEFC), capacitor-start induction motor. 


2 Hose Inside Connec. Мах. Mfr. Item 
5PXXO a Intermittent duty, except н ша. Size Pressure For Use With — Brand — Model Мо. 
i i lose Adapter 
2” is continuous tin Tin NPT 100 210953 Meziere WPX807 216962 
"A tin Тіп МРТ 100 Mir No. WPXTS. Медеге WPX815 216970 
GPM of Water Max Max. Liquid Impeller Seal Housing Mfr. Item 
Voltage Inlet Q 0 ft. of Head Head Temp. L H Material Material Material Model No. 
Dayton, Centrifugal 
3A in NPT 13 17% 180 °F 7 іп 3% in Brass Carbon/Ceramic, Stainless Steel, Viton Brass 5PXX4 БРХХ4 
12V DC % in NPT 19 14% 180 *F 9% in 5in Brass Carbon/Ceramic, Stainless Steel, Viton Brass 5PXX5 — 5PXX5 
34 in NPT 13 17 ft 180 °F 7%in 3% in Stainless Steel Carbon/Ceramic, Stainless Steel, Viton Stainless Steel 5PXX0 5РХХО 
24V DC 34 in NPT 13 17 ft 180 °F 7 іп 3% in Brass Carbon/Ceramic, Stainless Steel, Viton Brass 5PXW8 —5PXW8 
іп NPT 13 17 ft 180 ^F 7 іп 395 in Stainless Steel Carbon/Ceramic, Stainless Steel, Viton Stainless Steel — 5PXX1  5PXX7 
36V DC % in NPT 13 17ft 180 °F 7 іп 395 in Brass Carbon/Ceramic, Stainless Steel, Viton Brass 5PXW9  5PXW9 
115V AC 34 in NPT 9 14 ft 180 °F 10 in 6% in Brass Carbon/Ceramic, Stainless Steel, Viton Brass 5PXX3  BPXX3 
Meziere, Centrifugal 
34 in NPT 25 12% ft 250 °F 3 s in 7 Js in Aluminum Carbon/Ceramic Aluminum ^ WPX750 210052 
12V DC Тіп NPT 55 2% tt 250 °F 4% in 6 Ye in Aluminum Carbon/Ceramic Aluminum ^ WPX753 210054 
55 12 5ft 250 °F 4%in 6 is in Aluminum Carbon/Ceramic Aluminum —— WPX755 210055 
Meziere, Positive Displacement, 2 Stage 
12V DC 36 іп NPT 2.05 92 ft 185 °F 4in 5 6 in Steel Viton Aluminum WPX702 216949 
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PUMPS 
Electric Diaphragm & Coolant Pumps 


Electric-Operated Diaphragm Pumps  rvoucr 


= Polypropylene housing 
= Sealed motor with 
run-dry capability 


12VDC, WATER-BASED 


Permanent magnet ball-bearing 
motors. 


Automatic Demand Pumps— 
Max. water temp.: 160°F. Meet 
U.S. Coast Guard (USCG) electrical 
standards. 


Complete Water System— 
Includes pump and precharged 
1-gal. pressurized bladder tank 
with air valve. FDA-approved 
materials. 


Washdown Pump—Meets USC 
electrical standards. 


Water System Pump—NSF 
Certified for potable water. 


Water System Pump with 
Valve—Features quick-discon- 
nect plug-in ports, built-in bypass 
valve, and pressure switch. 


12VDC, PETROLEUM-BASED 
Suitable for liquid transfer, dewa- 
tering circulation, oil changing 
(warm), and diesel fuel transfer. 
Meet USCG, ISO 8846 for diesel 
fuel transfer. 


Evaporative Cooler/Machine Coolant Pumps crant 


EVAPORATIVE COOLER PUMPS 
Used in evaporative coolers, displays, 


laboratories, and similar water transfer 


applications. 


Polystyrene—Used in evaporative 
coolers, displays, laboratories, and 

similar water transfer applications. 

= Max. temp.: 122°F 

= Max. viscosity: 50 SSU 

= 3000 rpm motors 


Brass/Bronze—Used in evaporative 
coolers, displays, laboratories, and 
similar water transfer applications. 

= Max. temp.: 200°F 

= Max. viscosity: 500 SSU 

= 1725 rpm TEFC motors 

= Brass pump body, bronze impeller 


115VAC, WATER- AND 
PETROLEUM-BASED 


Sealed pressure demand 
switch. UL Listed, 

UL Recognized, CSA 
Certified. 


INLINE STRAINERS 


Recommended for 
freshwater applications. 
Stainless steel screen. 
Mesh size 35. Max. pres- 
sure @ 100°F: 70 psi. 


Inlet/ Pressure Pressure Diaphragm Mfr. Item 
Description Outlet Flow On Off Max. Pressure Material Model No. 
12VDC, Water-Based Applications 
¥ in HB 1 орт 25 psi 35 psi 35 psi LFP122201K ^ 4YD54 
Automatic Demand Pump 36 in FNPT 2.3 арт 20 psi 30 psi 30 psi 02100-12C 2P366 
36 in HB 2.9 gpm 30 psi 50 psi 50 psi R3526144A 2ХЕ90 
Complete Water System 3^ in HB 4.5 gpm 30 psi 40 psi 40 psi Santoprene 028401006 4YD37 
Washdown Pump 3^ in 4.5 gpm 30 psi 40 psi 40 psi 043251435 4YD42 
Water System Pump 36 іп HB 1 gpm 25 psi 35 psi 35 psi LFP122202K (4ҮП55 
Water System Pump w/Valve іп HB 3.3 gpm 25 psi 35 psi 35 psi 04405143S 4YD43 
12VDC, Petroleum-Based Applications 
Bilge/Sump Pump n in 5 gpm = = 25 psi К 04125114G 4YD39 
% in 3.3 gpm — — 25 psi eolast 04105501 4YD38 
General-Purpose Pump ў in Барт = = 28 psi 04125502G  4YD40 
115VAC, Water-Based Applications 
n in FNPT 2 gpm 40 psi 60 psi 60 psi Buna D3835B5011A 2ХЕ93 
A % in FNPT 2 gpm 40 psi 60 psi 60 psi EPDM D3835H5011A 2ХЕ94 
Automatic Demand Pump 35 in FNPT 2 ШІП 40 a 80 psi 80 psi Viton D3835V5011A —2XE81 
36 in FNPT 2 gpm 80 psi 100 psi 100 psi EPDM D3835E7011A 2ХЕ92 
General-Purpose Demand Pump іп HB 3.5 gpm 30 psi 45 psi 45 psi Santoprene 043005016 4YD41 
Barbed Connection NPT Connection 
Pipe Flow Mfr. Item Mfr. Item 
Size L H Rate Model No. Model No. 
Polypropylene Inline Strainer 
36 in 3% in 2 in 2 gpm 01740003G 4YD31 — — 
Yo in 3% in 2% in 4 gpm 01740002G 4YD30 01740004G 4YD32 
% in 3 in 2 in 7 gpm 01740000G 4YD29 — — 


E 


COOLANT PUMPS, 
CAST IRON 
= Max. temp.: 200°F 
= Max. viscosity: 500 SSU 
= 1750 rpm, TEFC motors 
= 304 stainless steel 
impeller, carbon 
steel shaft (4JPH3 
and 4JPH4 have 
stainless steel shaft) 


Used for machining lubri- 
cants, coolants, flushing, 
and circulation. Mounting 
brackets (sold separately) 
clamp to pump column at 
desired position for optimal 
pump depth. 


4JPG4 


xi 


GPM of Water @ ft. of Head Max. 
Motor Inlet Shut- Immersion Mfr. Item 
HP Voltage Type* Cord CFM Outlet 1 3 5 9 12 Off L H Depth Brand Model No. 
Evaporative Cooler Pump, Polystyrene Е я 
; 115 4ft 5000-7500 Т т, | 5.1gpm 440рт 3.5 орт 0.66 орт — 9.5 4 in 9in 4in Little Giant 540005 30В58 
Yo hp iin КЕ 
230 Shaded 4ft 5000-7500 2 P я 5.1 орт 4.4gpm 3.5 орт 0.66 орт = 9.5 4%in 9in 4in Little Giant 540015 3CB59 
Veoh 115 Pole 48 7500-15,000 %in,%in 8.3gpm 7.3 орт 6.1 gpm 2.91 орт = 11 4 in 9in 4in Little Giant 541005 30В60 
p 230 4ft 17500-15,000 %in,%in 8.3gpm  7.3gpm 6.1 орт 2.91 gpm — 11 4 іп Qin 4 in Little Giant 541015 3CB61 
Т 115 4% 15,000-21,000 % іп, іп 9.3gpm 85gpm 7.6gpm 4.78 gpm — 12 4A in 9in 4 in Little Giant 542005 4NY30 
p 230 4ft 15,000-21,000 % in, іп 9.3gpm 8.5gpm 7.6gpm 478gpm - 12 4 V in 9in 4in Little Giant 542015 4NY31 
Evaporative Cooler and Coolant Pump, Brass/Bronze 
Vs h 1 PSC — 36 in тл орт 6.6 орт 5.5 gpm — — 7.8 5%in 123іп біп Dayton — 4JPG4 
р 230 3ft — 36 in 7л орт 6.6 орт 5.5 gpm — — 7.8 биіп 12%іп біп Dayton — 4JPG5 
Coolant Pump, Cast-Iron 
"m 115/230 PSC E — Yain 12.50рт 11.3 орт 9.8gpm 4.6 орт — 10 5%ein 14Vein  6%in Dayton — 4JPH3 
p 230 — — Yin 12.5 орт 11.3 орт 9.8gpm 4.6 орт — 10 5%ein 14Vein 6%in Dayton — 4JPH4 
Yhp 230/460 = = 1Йїп 55.5gpm 54gpm 520рт 45.5gpm 38.2gpm 18 {1 in 21 6 in 8 in Dayton — 4JPG9 
Ув һр 230/460 З Phase = — їйїп 57.69gpm 56gpm 540рт 47.3gpm 410рт 213ft iin  197:«in 6%in Dayton — 4JPG7 
"һр 230/460 — — 1%in_  74gpm 72.3 орт 70.3gpm 64.8gpm 59.3gpm 26.2ft 11 Mein 25sin 12 йіп Dayton — 4JPH8 
Yhp 230/460 — — Tin 83.5 орт 82 дрт 80.2 0рт 74.7gpm 68.7 орт 27.9ft 111%6іп 25 еіп 12 in Dayton — 4JPH6 
Mounting Bracket 
For Use With 4JPG6 to 4JPG9, 4JPH5 to 4JPH8 Dayton — 4JPH1 
For Use With 4JPH3, 4JPH4 Dayton 4JPH2 
* PSC - permanent split capacitor. 
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suction ÑC Fuji Electric 


e-Front runners. 


3GRU6 
Coolant Pumps 
= 3450 rpm motors IMMERSION 
Suction a Cast-iron bodies and volutes = No bearings, seals, or packing 
3P726 Circulate coolant and spray cutting oil. » Have outlets only 
Replacement filters on Grainger.com, search Ideal for pumping liquids with fine 
for coolant pump filters and cartridges. contaminants and can be run dry. For 


3-phase pumps do not have overload protec- — all types of machines, including grind- 
tion, which must be provided by a starter unit ers, and for applications with higher 


sold separately, see page 160. temperatures. 
SUCTION Fuji—For use with cutting oil only. Install 
Mount above liquid level in all locations. where ambient temp. range is -20°C to 
Pumps require initial priming. Feature 40°C. — 
mechanical seals with carbon/ceramic shaft = Мах. fluid temp.: 200°F 
seal, Buna М elastomers, and steel springs. = Max. viscosity: 683 SSU 
For all types of machines, except grinders. Dayton—Pump motor is not suitable for 
Fuji—For use with cutting oil only. Install immersion in liquid. Mount pump upright 
where ambient temp. range is -0°C to 40°C. — only. | 
1 А For indoor use only. = Max. fluid temp.: 180°F 
i mmersion M . hn 
Immersion Бұқарды в Max. fluid temp.: 104°F » Max. viscosity: 500 SSU 
3P744 f 2 
= Max. viscosity: 340 551) 
» Max. suction lift: 2.3 ft. 
Dayton—Mount pump upright only. Pump 
motor is not designed for immersion in liquid. 
» Max. fluid temp.: 180?F 
» Max. viscosity: 500 SSU 
» Max. suction lift: 2 ft. 
Inlet/ Max. 
Impeller Outlet GPM of Water @ Total ft. of Head Shut- L H Immersion Bolt Circle Mfr. Item 
HP Phase Voltage — Amps — Material* (in.) 5 10 15 20 30 40 Off (ft.) (in.) (іп.) Depth (in.) Dia. (in.) Brand Model No. 
Suction 
Yohp 3 230/460 0.27/0.135 Plastic М 7.2gpm 5.9gpm 3.8gpm — — — 19 74 7%  — 5.11 Fuji Electric VKN-043A-4Z 3P726 
У?һр 3 230/460 0.35/0.175 СВ % 8.3gpm 5.9 орт 4.7gpm -- = = 19 8% 8% = 5.2 Fuji Electric VKN-053A-47 3P727 
Yehp 3 230/460 0.50/0.25 CB 9% 17.1gpm14.4 gpm10.6 gpm -- = = 21 8% 8% = 5.2 Fuji Electric VKN-063A-47 3P728 
%hp 1 115/280 7/35 Plastic % 8gpm 5орт 13 59 6% = 5.5 Dayton 3GRUG 30806 
Yehp 3 230/460 .32/19 Plastic % Ворт  5gpm 13 5% 6% = 5.5 Dayton 3GRU7 — 3GRU7 
Ир 3 230/460 1/0.5 CB — 4 - 320рт 28.5 орт 22 орт iigpm  — 34 9% 9У6 = 6.3 Fuji Electric ҮКМ-073А-47 3P741 
Аһ 1 115/280 3015 Plastic %  20gpm 20gpm 17 орт 140рт 5орт — 32 7% 9 — 1.25 Dayton 30808 — 3GRUB 
Упр 3 230/460 .8/4 Plastic % 20gpm 20gpm 17 орт 14gpm борт = 32 7% 9 = 1.25 Dayton 30809 — 3GRUS 
Yahp 3 230/460 1.5/0.75 Plastic %  54gpm 47gpm Зборт 28.5 орт 20gpm -- 34 9% 9% = 6.3 Fuji Electric VKN-083A-47 3P742 
Yohp 3 230/40 24/2 CB 1 620рт 59gpm 55gpm 51gpm 40 5gpm -- 40 124 1276 — 1.09 Fuji Electric VKN-093A-47 3P743 
"һр 1 115/2800 5/25 AL % 32gpm 32gpm 30gpm 26gpm 18gpm 5gpm 42 7356 12% — 8.06 Dayton 3GRV1 3GRV1 
Yhp 3 230/460 18/12 AL 34 320рт 32 орт 30gpm 26 орт 18gpm 5gpm 42 7% 12% — 8.06 Dayton 3GRV2 ЗӨВМ2 
Yhp 3 230460  2.6/1.6 AL 1 43gpm 43 орт 43 орт 43 орт 35 орт 25gpm 55 8 12% — 8.62 Dayton 3GRV3 . 3GRV3 
1һр 3 230/460 32/19 AL 1 48gpm 48 орт 48 орт 48 орт 40gpm 300рт 60 8 14 = 8.62 Dayton 3GRV4 — 3GRV4 
Immersion 
Yohp 3 230/460 0.27/0.135 СВ Ж T.2gpm 5.9gpm 3.8 орт  — == = 19 11% 11% 5% 5.12 Fuji Electric ҮКР-043А-47 3P744 
Yehp 3 230/460 0.35/0.175 СВ % 8.3 орт 5.9gpm 4./gpm -- = = 19 12% 12% 6 2 at 5.12 and 2 at 5.2 Fuji Electric VKP-053A-47 3P745 
Yehp 3 230/460 0.50/0.25 CB 9% 17.1 gpm14.4 gpm10.6 gpm  — = = 21 124 12 5 76 2 at 5.2 and 2 at 5.28 Fuji Electric VKP-063A-47 3P746 
Увһр 1 115/280 [7/35 Plastic % 90рт 5орт 13 3% 11% 6 5 Dayton 3GRV5 — 3GRV5 
впр 3 230/460 .32/19 Plastic % брт  5gpm 13 3% 11% 6 5 Dayton 3GRV6 — 3GRV6 
Яр 3 230/460 1/05 Plastic % — 320рт 28.5gpm 22gpm 11gpm -- 34 144 14% 7 2 at 6.3 and 2 at 5.28 Fuji Electric VKP-073A-47 3P747 
Аһ 1 115/280 3.0/1.5 Plastic 9% 20gpm 20gpm 170рт 140рт 5 gpm — 32 5 14% 7 6.37 Dayton 3GRV7; — 3GRV7 
"апр 3 230/460 à .8/4 Plastic %  20gpm 20gpm 17 орт 140рт 5gpm = 32 5 14/5 7 6.37 _ Dayton 3GRV8 — 3GRV8 
Yahp 3 230/460 1.5/0.75 CB 34 540рт 47 орт 36gpm 28.5 орт 20gpm -- 34 17/в 1776 9% 2 at 6.3 and 2 at 6.69 Fuji Electric VKP-083A-47 3P748 
һр 3 230/460 2.4/1.2 CB 1 62gpm 59gpm 55gpm 51 орт 40.5gpm 24gpm 40 21 4%4 21% 11 1.09 Fuji Electric VKP-093A-47 3P749 
һр 1 (115/280 5/25 AL % 35gpm 35 орт 30gpm 26gpm 18gpm 5gpm 42 5% 18% 9% 6.75 Dayton 3GRV9 — 3GRV9 
Фһр 3 230/460 18/12 AL 34 35 орт 35gpm 30gpm 26gpm 18 орт 5gpm 42 5% 18% 9% 6.75 Dayton 3GRW1 ЗАМ 
һр 3 230/460 2.6/1.6 AL 1 45gpm 45 орт 45gpm 43 орт 35 орт 25gpm 55 6 20% 11 7.83 Dayton 3GRW2 3GRW2 
1һр 3 230/40 32/19 AL 1 50gpm 50gpm 50 орт 48 орт 40gpm 30gpm 60 6 2175 11 1.83 Dayton 3GRW3  3GRW3 


* AL = Aluminum, CB = Cast Bronze. 


Lite GIANT. 


Machin lant 
ac e Coo a Polyethylene Pump/Tank Combinations—Flexible discharge 
Tanks and Pump/ hose has flow control valve. Removable screen and chip collector. 


Tank Combinations "Max. temp.: 120°F 


А А Inlet/ GPM of Water 9  Shut- 
For use on small drill presses, tool grind- Outlet Tank) Total ft. of Head | Off Dim. (in.) Item 


ers, tapping machines, cut-off saws, and НР Volts Amps (in.) (gal.) 1 3 5 10 (ft) L ҮН Na. 
small lathes. Tanks 


2P345 


5 11 15% 8 2Р344 
; 10 10 25 11% 2Р345 
Tanks—Include chip collector baffle, flex A AA 
nozzle, and brass control valve. 5-gal. Ию 115 11 Ии 5 |34 28 2 — [75 11 15% 8 ТР078 
tank is polyethylene and includes 6-ft. Ив 115 11 и 5 |35 3 25 02/101 11 15% 8 ТР079 
; ; Yo 15V 1 И 1 |17 14 13 — 14 12 6 9% 41A082 
plastic hose. 10-gal.tankissteelandhas 31517 5 —5 [54 5 45 |123 11 15% В  TPUBÜ 
4-ft. neoprene hose with brass nuts and 7/5 115 32 % 5 |83 725 56 35 173 11 15% 8 ТР081 
deflector plate. Pump not included. Ys 115 32 % 10,83 7.25 56 3.5 17.3 10 25 11% 7P083 
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PUMPS 
Roller & Triplex Pumps 


Intermittent-Duty Roller Pumps 


= 4-roller models are coupled to а 12VDC motor 

» Self-priming suction lift up to 3-ft. head 

» Max. fluid temp.: 140?F 

a 34" FNPT inlet and outlet side ports 

Pumps are designed for agricultural and lawn/ 
garden chemical spraying, as well as various chemi- 


E) 


offers better corrosion resistance than cast iron, while 
SilverCast custom alloy provides corrosion resistance 
with harsh chemicals such as herbicides. 

All pumps have Super Rollers, Viton shaft seals, and 
double-sealed, heavy-duty ball bearings. 4-roller 
models also include drivers. 6- and 8-roller models 


4-Roller 
3YB60 


Fest hie When Qai atr 


cal transfer applications with nonflammable liquids, adapt to tractor power take-offs. 3YB55 and 3YB56 6-Roller 
such as liquid fertilizers, insecticides, herbicides, and have polypropylene rollers. PTO quick couplings are 3YB42 
soil fumigants. They won't swell in water and they sold separately on Grainger.com. 

POSER : ; А кет 
maintain performance with chemical carriers Such ROLLER KITS For Use With Rollers Type Ne 
as xylene. Counterclockwise pump rotation (facing ; 2 : Roller Kits 

; ; Roller replacement kits are for intermittent-duty roller 3ygeo, 3YB61 4 Super Roller 3YB59 
pump shaft) can be easily reversed for gas engine { : Я р 
; ; pumps listed on this page. Include rollers, 2 Viton 3YB42, ЗҮВ55 6 SuperRoller 3ҮВ40 
drivers. (Gas engines must be gear-reduced or belt- shaft seals, and one O-ring for end plate 3YB43, 3YB44, 3YB56 8 Super Roller 3YB41 
driven down to desired pump speed.) Ni-Resist alloy i 9 plate. ЗҮВА2, 3YB55 6 Polypropylene — 3YB57 
Қ : 3YB43, 3YB44, ЗҮВ56 8 Polypropylene 3ҮВ58 
Performance with Water @ Required Amps 
0 psi 10 psi 15 psi 25 psi 35 "s р 45 psi 50 psi H Housing Item 
Tyne Voltage gpm amps т атр$ pn amps дот атрѕ gem gem HP m НР 1) (in) (in.) Material No. 
4-Roller 12V DC (Battery) Engine Off 6.3 ТОА 5.8 орт 12. 3 А 5.6 gpm 13. P А 5.2 gpm 16. id А4.8 gpm z Р А44 орт 241А 42 257А 12 5 5 Ni-Resist 3YB60 
4-Roller Т ЕШ: n" 7.5 104 A 6.6 gpm 13A 6.4 орт 14.2A| борт 17.4 A|5.6 gpm 20.9 А 5.2 gpm 243А 50 261A| 12 5 5  SilverCast  3YB61 
Performance with Water @ Required Motor HP Shaft 
0 psi 50 psi 100 psi 200 psi 300 psi L М Н Dia. Housing Нет 
Type RPM gpm HP gpm gpm HP gpm gpm HP (in.) (іп.) (in.) (іп) Material Мо. 
540 Cast-Iron | 3YB42 
6-Rolle 800 | 9.714.521.8 0.080.130.30 8.012.720.1 0.380.550.90 7.212.019.1 0.680.981.51 5.610.517.3 1.291.862.84 4.39.115.7 1.912.77417 5 Ve 6 5% % сое Cast 3YB55 
1200 
540 Cast-Iron 3YB43 
8-Roller 800 12.018.322.5 0.330.891.56 11.117.522.0 0.741.261.78/10.316.921.3 1.251.952.53 8.615.520.0 2.263.404.2 7.113.718.0 3.304.906.10 6 1976 6% 5 191 1% М-Несізі 3YB44 
1000 Silver Cast 3YB56 
li NORTH 
D ау ton D AMERICA 


High-Pressure Triplex Pumps 


a Max. fluid temp: 140°F 

a Concentric ceramic plungers 

a Continuously lubricated seals 
Suitable for high-pressure water appli- 
cations, including car wash, pressure 
wash, sewer jetting, and cooling misting. 
Forged brass manifold has high-grade 


head bolts f 
strength. Fe 


plus oversiz 
ing rods for 
1MDB3 and 


crankcase and stainless steel valves, 


less steel manifold and Viton seals. 


or added protection and 
ature a precision die-cast 


Direct-Mount, Electric Motor Pumps 
have standard C-face mounting. 

See page 1591 for pressure washer 
accessories. 

New installations require a Pump Rail Kit 
4YNP7, sold separately on this page. 


e bearings and connect- 
heavy load disbursement. 
1MDB2 have 316L stain- 


4WXW4 


Flow HP Required @ Various Pressure (psi)* 
Capacity Shaft Inlet Discharge 1 ИЛ H Item 
(gpm) RPM 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 Ша. Port Port in.) (in.) (іп.) Brand No. 
Belt-Drive, Electric Motor or Gasoline Engine 
2.5 gpm 1,750 RPM 0.9 hp 1.7 һр 26hp 34hp 43һр 24mm “wink ЖЕ 72 79 49 Dayton 4WXW6 
3gpm 1,750RPM 1h 21һр 31hp 41hp 5.1 hp 24mm inf %inF 12 10 49 Dayton 4WXV7 
3.5 gpm 11750 RPM 12hp 24 hp 36hp  48hp 6 hp 24mm “inF %inF 72 79 49 Dayton 4WXV8 
4gpm 1,450RPM 14hp 27hp 41hp 55hp 69hp 82hp 96hp dihp 13.7hp 24mm ИШЕ Е 133 97 73 Dayton 4WXX1 
4gpm 1,750RPM 14hp 28hp 42hp 55hp 69hp  83hp — — 24mm inf ФіпҒ 88 86 5 Dayton 57МТ5 
4gpm 1,450RPM 1.4hp 28hp 42hp 55hp 69hp 83һр -- -- — 24mm inf ФіпҒ 88 86 5 Dayton 5ZNU1 
4gpm 1,750 ВРМ 1.4hp 27hp 41һр 55hp 69hp 82hp 96hp ТІһр — 24mm ИШК ФіпҒ 99 76 49 Dayton 1MCX9 
4.2 орт 1,750RPM 1.4hp 2.9hp 43hp 58hp 72hp  85hp — — — 24mm VinF %inF 99 77 49 Dayton 1MDB3 1 
4.8 орт 1,750 АРМ 1.6hp 3.3 һр 49hp 66hp 82hp 99hp 11.5hp 132hp — 24mm ’inF %inF 99 76 49 Dayton 1MCX7 
5 орт 1,526 ВРМ 17hp 41hp 61hp 82hp 10.2hp 12.3hp 143hp 164h 24mm ШЕ %inF 9.9 76 4.9 Dayton AWXWS8 
5.5gpm 1,450RPM 1.9hp 3.8 һр 5.7hp  75hp 94р 11.3 һр 132hp 15.1hp 18.9hp 24mm Е %inF 122 97 58 Dayton 1MCY1 
6.6gpm 1,750RPM 2.3hp 45hp 68hp 91һр 11.3hp 136hp 159hp 181 — 24mm %inF %inF 12.2 97 58 Dayton 1MCX8 
7.9gpm 1,000RPM 27hp 54hp 81һр 10.8hp 13.6hp 163hp 19hp 21.7hp 27.1hp 35mm “%inF inf 227 181 91 AR.North America 4WXX2 + 
8gpm 1,750 ВРМ 27hp 55hp 82hp  iihp 13.7hp 165hp 19.2hp 24mm 3AinF %inF 12.2 97 58 Dayton 1MCY2 
9gpm 1,750RPM 3.1 һр 6.2hp 9.3 һр 124hp 154hp 18.5 һр = = — 24mm “%inF %inF 122 97 70 Dayton 4WXW9 
ifgpm 1,450RPM 3.8hp 7.5hp 11.3hp 15.1hp 24mm ЙіпЕ %пЕ 12.2 97 58 Dayton 1MDB1 
18gpm 1,000 АРМ 6.2 һр 12.4hp 18.5 һр 247hp 30.9 һр 37.1hp 43.2hp 49.4 hp — 35 тт 12 пЕ ТЕ 22.1 181 9.1 A.R. North America 4WXX4 
36gpm  800RPM 124hp 247hp 37.1 hp 35 тт 170 Е ТІРЕ 221 181 91 AR.North America 4WXX3 
Direct-Mount, Electric Motor 
2gpm 1,750RPM 0.7 һр 14hp 21hp 27hp 34һр hin inf 3seinF 77 72 55 Dayton 4WXW2 
2gpm 3,450RPM ‘hp 21һр 3.1һр 47hp 5.1һр Yin Е %inFf ТГ 72 55 Dayton AWXW3 
3gpm 1,750RPM {hp 2hp 3.1һр 41ihp 52hp Yin inf Е 89 70 55 Dayton 1М082 T 
3gpm 1,750RPM 1һр 2.1һр 31hp 41hp  5.1hp hin РЕ ЯҒ 77 72 55 Dayton 4WXWA 
3gpm 3,450 АРМ 1hp 21hp 31hp 41һр 51р Ain YinF ЯяпҒ 77 72 55 Dayton 4WXW5 
З орт 1,750RPM 1hp 21hp 3S31hp 41hp 51һр  62hp — — — ійіп біб %inF 96 77 68 Dayton 4WXX5 
3.5 орт 1,750 ВРМ 12hp 24hp 3.6hp  48hp 6 hp Thin ЮР ЯіЕ 96 77 68 Dayton 4WXX6 
4gpm 1,750 АРМ 14hp 2.8hp 42hp  55hp  69hp 8.3hp — = — 1ійЙіп VinF %inf 88 87 68 Dayton 5ZNT9 
Direct-Mount, Gasoline Engine 
pm 3, 400 RPM 0.9 һр 17hp 26hp 34hp 4.3 һр Yin "СН 22mm 12 68 6 Dayton 1MDA9 7 
xe gpm 3,400 RPM 1-1 hp 22hp 33hp 44hp 5.6hp Min ИШК Е 72 75 49 Dayton 4WXV9 
2.50рт 3,400RPM 1.1hp 22hp 3.3hp 44hp  56hp  65hp — — Yin 94'GH 22mm 74 5.5 6 Dayton AWXW?7 £ 
25gpm 3,400RPM Tihp 22һр 3.3hp  44hp  56hp Ain ЖОН 22mm 63 92 6 Dayton 4WXX8 #** 
3gpm 3400RPM 1hp 2ihp 31hp 41һр  51hp Yin YinF ЯҒ 72 75 49 Dayton 4wxwi 
3gpm 3,400RPM 1һр 21hp 3S31hp 41hp 51һр  62hp — — — Yin YinF *%inF 97 Of 57 Dayton 4WXX7 
3gpm 3,400RPM 1.1hp 21Ір 31hp 42hp 52hp 62hp 7.2hp = = lin бі  %inF 88 95 65 Dayton 57МТ6 
3.5 орт 3,400RPM 1.2hp 24hp 3.6һр  48hp 6 hp 7.2hp  84hp — = lin ИЕ %inF 88 95 65 Пауіоп 57МТ7 
4gpm 3,400 ВРМ 2.1hp 41hp 61hp 82hp 10.2 һр 12.3 һр 14.3 һр 16.4 hp — lin “%inF  %inF 97 91 5.9 Dayton 1MCY8 
4gpm 3400RPM 21һр 41һр  61hp 82hp 10.2hp 123hp 14.3hp 16.4hp  — ‘tin %inF ір 97 94 66 Dayton 4WXX8 £7 
4gpm 3400RPM 21һр 4.ihp 61hp 82hp 10.2hp 12.3hp 14.3hp 164һр  — ‘tin "Е %inF 88 95 65 Dayton 5ZNUO 
Item 
Material For Use With Dim. Brand No. 
— D РІ P Models 1МСХ4, 1MCX5, ТМСХб, ТМСХТ, 1МСХ9, 1MDB3, 4WXV7 
ayton Plunger Pump Models д 5 ү › Я Д ; i А А 
Steel У ү үв WXWE, AWXWS, 5ZNT5, 5ZNU1 and AR North Pump Series XM and RK 296 in Hx 194 in W x 6% in L —_AYNP7 
* HP required for belt drive is based on electric motor. ¢ Stainless steel manifold.  4WXX2 is rated up to 7250 psi. # Includes unloader valve and chemical injector. ** 
For vertical gas engine mounting. 
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PUMPS 
Flexible-Impeller Pumps & Accessories 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


For additional spray components and accessories, see page 1591. 


NEMA GPM of Water Мах. Max. Max. 
Motor Impeller Total ft. of Head Head Pressure Suction SSU@ Mfr. Item 
HPt Voltage Amps Inlet/Outlet (in.) Frame Seal Material 10 30 (ft.) (psi) Lift (ft.) 1725 rpm* Brand Model Мо. 
Pump w/Motor 
304 Stainless Steel 
Ys hp 115/230 9.4/4.7 Y2 NPT x4 GHT 56YZ 71 орт 6.1gpm 76 32.9psi 10 5,0005/5 Dayton 3ACC4 3ACC4 
Упр 115/230 11.2/5.6 — 34 NPT 56Y7 were |22 11-9 орт 9.6 орт 80 346psi 10 5.000505 Dayton 34005 ЗАСС5 
% hp 115/230 14.0/7.0 1 NPT 56Y7 |; Nitrile 20.6gpm17.8gpm 80 346psi 10 5,0005/5 Dayton 3ACC6 3ACCO 
Thp 115/230 144/72 ТАМРТ 5617 25gpm 22gpm 85 36./рб 10 5,000SUS Dayton 3ACC7 3ACC7 
te 115/230 18.6/93 172 МРТ 56Ү2 28 дрт 22gpm 92 39.8psi 10 5,000 505 Dayton 3ACC8 ЗАСС8 
Вгаѕѕ 
ув hp 115/230 9.4/4.7 1e NPT x 4 GHT 56YZ 71 орт 6.1 орт 76 32.9psi 10 5,000SUS Dayton 3ABZ4 3ABZ4 
Уа пр 115/230 13.5/6.7 1МРТ 56YZ Nitrile рь 23 орт 207 орт 86 37.2psi 1020017. 5,000 SUS Dayton 3ACC1 3ACCI 
Thp 115/230 11055 ТЯМРТ 5617 Lip 25gpm 22gpm 85 36.7psi 10 5,000505 Dayton 3ACD3 3ACD3 
te 115/230 18.6/93 172 МРТ 56Ү2 28 дрт 22gpm 92 39.8psi 10 5,000 505 Dayton 3ACD4 3ACD4 
Da toni к> Bronze 
JABSCO Ya hp 115/230 7.2/3.6 V& NPT X34 GHT. 56YZ yu. 9.6gpm 6.8gpm 50 21.6psi 10:20 Wet. 5 000 sus Dayton 3ACB9 3ACB9 
EE Nitrile Nitrile 20-22 Wet 
а-ы Ya hp 115/230 11.2/5.6 — 34 NPT 56YZ Lip 11.2арт 9.6gpm 80 346psi 10 5,000SUS Dayton ЗАВ75 3ABZ5 
Self-Priming hp 115/230 14.0/7.0 ТАРТ 56YZ 20.6gpm17.8gpm 80 34.6psi 10 5,000SUS Dayton 3ABZ6 3ABZ6 
poxy 
H mr ; 12-15 Dry, 17430- 
Flexible-Impeller hp 115 82 (МРТ 560 — Nitrile 11.3gpm 9gpm 48 21psi 15.22 wa 2,500SUS Jabsco уу 40134 
Pumps GPMof _ GPMof 
Inlet/ wane мате M Prassi 350 @ Mf It 
i nie E E lax. ressure r. em 
= Replaceable impellers HP} Outlet Gn.) Seals Impeller  ofHead сіне Head (t) (ші) 1725rpm" Ваш — Model No. 
No metal-to-metal contact. Excellent ramet вай. Clase oupled 
for fluid transfer, spraying, lawn/ Php NPT carbon 5.59pm 4.8 gpm 70 30.3 psi 5,000506 Dayton  3ACA9 3ACAS 
garden applications, filter systems, Y hp МЇРТ Ceramie Nitrile -11.5 gpm 10.6 gpm 80 34.6 psi 5,000 55 Dayton E zm 
А ; nz 1 hp 1 NPT 19.6gpm — 18gpm 85 36.7 psi 5,000 SU Dayton ЗАСВ2 ЗАСВ2 
waler drainage, and machine/equip * Pedestal flow based at 1725 rpm, at stated horsepower. t Recommended HP. 
ment coolant recycling. 
$ s Item Item Item 
Note: Not to be run in a dry condition. Jabsco—Replaceable For Use With Brand No. For Use With Brand No. For Use With Brand Мо. 
х қ ; Replacement Flexible Impeller Nitrile Nitrile 
e ine i cai ars олш ГЕ mot I О зали зао 2 D 8 
i ids i i more-corrosive liquids. jabsco , ayton 
nonabrasive fluids n a wide range of Max. t е Меоргепе ЗАСА9 Dayton 3ACB3| 3ABZ6 Dayton 3ABZ9 
commercial, industrial, and agricul- = Max. temp.: 176 Mfr. No. 30510-7000 Jabsco 2ХЕ55 2 Dayton n: 3ACB9 Dayton A 
icati 316 stainless steel Mfr. No. 30520-7000 Jabsco 2XE57, 3ACB2 Dayton ЗАСВ) ЗАСС1 Dayton 3ACC3 
tural applica tions. Bronze pedestals М Viton Replacement Impeller/Sleeve Assembly, 3ACC4 Dayton 3ACE3 
can be easily installed with a capaci- апа stainless steel, “1157 Jabsco 2XE56| Neoprene " ЗАСЫ Dayton ЗАСЫ 
_ i i ici 180°F epox Mfr. No. 17430-7000 Jabsco 2ХЕ54 3ABZ4 Dayton 3ACA1| 3ACC6 Dayton 3ACC9 
tor start electric motor with sufficient 175 p MR Mfr. No. 30520-7000 Јабѕсо 2XE59| 3ABZ5 Dayton ЗАСА? 3ACC7 Dayton 3ACD1 
starting torque. # 50 rpm Replacement Impeller 3ABZ6 Dayton 3ACA3| 3ACD3 Dayton 3ACD5 
= Max. temp.: 180°F stainless steel, Neoprene ЗАСВ9 Dayton 3ACE1 
3000 ЗАСА9 Dayton 3ACB6| ЗАСС1 Dayton 3ACE2 
= 1725 rpm motors (ЗАСА9 to rpm epoxy ЗАСВІ Dayton 3ACB7| 3ACD3 Dayton 3ACD7 
3ACB2 do not include motors) and stainless steel ЗАСВ2 Dayton 3ACB8 


Inlet Water Filter—Machined aluminum filter 
assures a clean water stream for any high-pressure 
pump. Filter is 50 mesh. 


1MDA1 and 1MDA2 have a bolt-on design with internal 
bypass system. 1MDA1 fits pumps 4WXV7 to 4WXV9 and 
4WXW1 to 4WXWE6. 1MDA2 fits pumps 4WXX5, 4WXX6, 


1MDA1 Р 2 : 
Regulating Pressure Relief Valve—Bypasses SZNTS to 5ZNT7, 5ZNT9, SZNUO, and 5ZNU1 
the required amount of water to maintain constant 1МРАЗ and 1MDA4 feature a 1⁄4" accessory port. 
Lr E cd 5. ды шады ud Safety Valve—For use as a secondary safety device 
нс with Buna N seals to help keep pump and system pressure from reaching 
1MCZ7 ! dangerous levels; must always be used with а pressure 
| Regulating Valves—Protect pumping systems regulator or unloader. Adjustable range: 1000 to 4000 
Dayton} NORTH from excess pressure. Brass bodies. Wetted materi- psi. 3%" hose barb discharge. Brass and 400 stainless 
14 
АМЕНІСА als: brass, stainless steel, Buna М, plastic, and steel steel construction with Delrin seals. 
High-P Sina antec annie 0, ыл max. waler temp. o 
igh-Fressure , : 140°Е to protect pump from possible heat damage while 
Pump Accessories МЕТРА i in bypass mode. Brass construction with Buna N seals. 
ax. Water em 
Adjustable Chemical Injectors—ln- se eot үзе ше L W Вай Мо. Water Check Valves—Brass and stainless steel 
line, corrosion-resistant injectors can Zin 58. gpm 2500 psi A in Ган Песіпе 21/59 construction with Buna М seals. Сап be mounted іп а 
віп 10.5 gpm psi ба in Ac in ecline i i iti 
be mounted downstream, after the Am 21 gum 8800 psi Syn —1 775 г Medine 20 — "e ucal or horizontal position. 
pressure pump and regulating valve, 5 Max. 
ini inni i utlet Port Bypass Flow Range Pressure Н Max. Fluid Item 
to inject liquid detergents or cleaning Description Inlet Port (in.) (in.) Port(in. (орт) (psi) (in.) Temp. (^F) — Brand No. 
agents. Intended for use with a double n " %М ж М = 2t03  4b500ps 3 200 F Dayton — 1MCZ7 
ick- ljustable Chemical Injector 36 M 36 M — 3to4 — 4500psi 3 200 F Dayton — 1MCZ8 
lance, rollover nozzle, or quick-connect M XM = 40554500053 ШЕ Daston __1МС29 
nozzle. Brass, stainless steel, and e e аку % (M)NPT S&NPT(M) 3&(FJNPT 05108  2,900psi 34%  194F Mecline  20FV57 
ceramic construction with Buna N seals. 9 % (F)NPT % МРТ(Н) %(F)NPT 2.51026.4 4,800 psi 874 194 F Месіпе 20Ғ/58 
Inlet Water Filter 34 Garden Hose Thread %М АҒ 8 100psi 21/9 = Dayton 190694 
High-Pressure and Regulating Regulating Pressure Relief Valve ЖЕ ЖЕ WF 063 4060р] 4% 194p AR North кр 
Unloader Valves—Protect pump and Regulating Unloader Valve ЖЕ ЖЕ 01078 3,650 psi 6% 190Ғ Dayton — 1MPP2 
system components from surge shock ис HWM = 2103 25001 7й 90r < Dayton:  TMDAI 
AF 36M 3105.5 3,650psi 8% 190Ғ Dayton 1MDA2 
damage that can occur when spray Regulating Valve ЖЕ ФЕ 2%Е 01010.5 3,650 = 6% 190F Day оп 1MDA3 
guns are shut off at high pressure. % F 3% F 0 %F 010105 4,500psi 6 94 190Ғ Dayton 1МПА4 
: 7 ЖЕ % M AF 0109  5,000psi 8% 190Ғ Dayton 1МПА5 
Brass and stainless steel construction Safety Valve % M = = 0to6 4000psi 2 200F Dayton  1MDA7 
with Buna N seals. Thermal Valve VAI — — — 200psi 1% 140F Dayton — 1MDA6 
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PUMPS 


1-800-GRAINGER (472-4643) Vacuum & Pedestal Gear Pumps 
Vacuum Pump and Dayton] 

Portable Container 

PUMP 


Air-operated aluminum-body pump handles cutting fluids, waste oil, paint 
sludge, contaminated liquids, etc. Automatically shuts off when receiving 
container is full. 


CONTAINER 


Smooth, seamless polyethylene drum has 2" NPT bung opening and a 3⁄4" 
opening. With carrying handle for easy transport. 


Construc. Body Item 
Description Material Material No. 


Vacuum Pump, Includes Air Connection Kit, Suction Hose — Aluminum — 5UWG2 
15-gal Container, 14746 in O.D. x 26% in H HDPE — 5UWG5 29065 
Pedestal Gear Pumps—Intermittent-Duty 
= Max. temp.: 210°F, except 230°F on 4KHJ4 to 4KHJ9 BRONZE 
» Max. viscosity: 500 SSU at 1725 rpm Bronze spur gears are great for water-based liquids. ЕР 
» Max. pressure: 100 psi Wet-end components: 303 stainless steel, bronze, xi 
» Self-priming brass, PTFE, and carbon graphite. 


Intermittently transfer nonabrasive or nonparticulate viscous CAST-IRON 
liquids with a near-pulseless flow. Not for use in pulley drive Steel # for-ollbasad айй 
systems that do not have a pillow-block shaft assembly. айтпаш сы E dein arses 
Bidirectional rotation: on Viton-seal models; steel, cast iron, and PTFE on 


Note: Higher viscosity liquids (100,000 SSU) must be transferred with more PTFE-seal models 


horsepower at reduced speeds. 


BRONZE 
М//(4) 
BUSHINGS 
(2 LONG 
AND 2 BRONZE W/ CAST IRON 
BRONZE W/| SHORT), CARBON W/ KEVLAR 
BRONZE | (4) THICK |BRONZE W/| GRAPHITE PACKING, 
BUSHING | WASHERS, | CARBON | BUSHINGS | CAST IRON | PTFE SEAL 
HP @ AND ZERK | (8) THIN | GRAPHITE | W/RELIEF | W/VITON | AND ZERK 
GPM @ HP @ Free Flow FITTINGS | WASHERS | BUSHINGS | VALVE LIP SEAL | FITTING 
Port Shaft Shaft Free Free GPM@ (61725 Suction Нет Item Item Item Item Item 
Size Dia. Неди Flow Flow*  100psi — rpm Lift No. No. No. No. No. No. 
0.5in 1.875 іп 2.2 gpm 0.1667 hp 1.9 gpm 0.1667 hp 2.5ft | 4KHG4 = — 4KHH7 4KHJ4 4KHK1 
Yin 0.5in 1.875 in 0.166666666 gpm 0.1667 hp 1.9 орт 0.1667 hp 2.5 ft — — 4KHH1 — — — 
0.5in 2.3594 in 4.8 gpm 0.5 һр 44gpm 0.5 һр 3.5ft | 4KHG5 — 4KHH2 4KHH8 4KHJ5 4KHK2 
0.625 in 2.625 in 7 gpm 0./5hp 6.5 орт 0.75 һр 7.9ft — 4KHH3 — — — — 
% in 0.625 in 2.625 in 7 gpm 0.75 һр 6.6gpm 0.75 һр 7.9ft — — = 4KHH9 4KHJ6 4KHK3 
0.63 in 2.625 in 7 gpm 0.75 һр 6.6gpm 0.75hp 7.9ft | 4KHG6 — — — — — 
Vin 0.625 in 2.625 in 10.8 gpm 0.75 һр 10.2gpm 0.75 һр 12.3ft = = 4KHH4 4KHJ1 4KHJ7 4KHK4 
0.63іп 2.625 in 10.8 gpm 0.75 һр 10.2 0рт 0.75 һр 12.3) 4KHG7 — — — — — 
3A in 0.625 in 3.5625 in 20.6 gpm 1.5 һр 19.8gpm 15һр 15.28) 4KHG8 — 4КНН5 4KHJ2 4KHJ8 4KHK5 
4 in 0:625 in 3.5625 in 24.8 gpm 15hp 23.1gpm 1.5 һр 1958) 4KHG9 = = = = = 
0.625 in 3.5625 in 24.8 gpm 1.5 һр 23.1gpm 1.5 һр 1968 — = 4KHH6 4КНЈЗ 4KHJ9 4KHK6 


* Flow is based on pumping 10-weight oil at 70°F at 1725 rpm. See page 9, 10 for optional motors. 


Pedestal Gear Pumps Dayton} 


= Max. viscosity: 500 SSU at 1725 rpm BRONZE 

= Max. pressure: 125 psi = Max. temp.: 210°F 

» Mechanical seals Fortron polyphenylene sulfide (PPS) spur gears 

» Self-priming transfer water-based liquids with no metal-to- 
Transfer nonabrasive or nonparticulate liquids with a metal contact; good chemical compatibility. Buna 
near-pulseless flow. Pumps are bidirectional with posi- N mechanical seals with carbon/ceramic faces. 


tive displacement. All have keyed shafts and a seal flush Other wetted materials are bronze, brass, Fortron, 
chamber. Shaft ball bearings allow use with pulley-drive and carbon graphite. 
Systems. Cast-iron and bronze models have pressure relief 316 STAINLESS STEEL 


valves. = Max. temp.: 280°F 

Note: Higher-viscosity liquids (100,000 SSU) must be transferred with Fortron polyphenylene sulfide (PPS) spur gears 
ашады handle viscous-based fluids and operate quietly 
CAST-IRON with no metal-to-metal contact; good chemical 
» Max. temp.: 280°F resistance. Viton mechanical seals with carbon/ 
Steel spur gears handle oil-based fluids. Viton mechanical ^ ceramic faces. Other wetted materials are 316 
seals with carbon/ceramic faces provide good resistance stainless steel, carbon graphite, and Fortron. 

to compatible chemicals. Other wetted materials are cast 316 


i CAST-IRON BRONZE W/ STAINLESS 
iror and Sipel; W/STEEL | CARBON | STEEL W/ 
SPUR | GRAPHITE | CARBON 


GPM @ HP @ GPM @ HP @ GEARS | BUSHINGS | BUSHINGS 
Port Shaft Shaft Free Free 125psi@ 125psi@ Suction Item Item Item 
Size Dia. Height Flow Flow* 1725 RPM 1725 RPM Lift No. No. No. 


36 in 0.5 in 2375in 4.8 gpm O5hp X 4.1gpm {hp 3.5 ft 4KHF8 4KHF3 — 


36 in 0.5 in 2.8 in 4.8 gpm 0.5 hp 4.1 gpm 1 hp 3.5 ft — — 4KHP1 
Yo in 0.625in 2.625 in 7 gpm 0.75hp 6.1 gpm 1.5 hp 79% 4KHF9 4KHF4 — 
Yin 0.625in 3.1563 in 10.8 орт 1.5 hp 9.7 gpm 1 hp 12.3 ft = = 4KHP2 
34 in 0.625in —2.625in  10.8gpm  0.75hp  9.7gpm 1.5 hp 12.3 ft 4KHG1 4KHF5 = 
Tin 0.75in 3.5625 in 20.6 орт 1.5 hp 19.2 gpm 3h 15.2 ft 4KHG2 ДКНЕб = 
Tin 0.75іп  3.5625in 2480рт  1.5hp 23.3 gpm 3 hp 19.5 ft 4KH63 4KHF7 — 
Tin 0.75in 3.9375іп 24.8 орт  1.5hp 233орт 3 hp 19.5 ft — = 4KHP3 


* Flow is based on pumping 10-weight oil at 70°F at 1725 rpm. See page 9, 10 for optional motors. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2695 


PUMPS Scan. Order. Done. —f* 
Pressure Relief Valves & Rotary Gear Pumps Details on page A1. 


m 


Adjustable Pressure Relief Valves 


= Operate in any position WARNING: For use with positive displacement pumps only. Not 
= Max. temp.: 180°F designed for complete shutoff. Not for hot water heaters, boilers, or 
RT қ steam service. Install only on pressure side of pump to relieve pressure. 
Pressure can be set to maximize discharge Using valves under or over rated pressure will cause valve to leak. 
performance. Some bypass may occur. 
Max. Flow Pressure Body Wetted Inlet Outlet Item 
(upm) Range (psi) Material Materials Port (in). Port in) No. 
gpm 300 to 600 Bronze Stainless Steel % (M)NP Y» (F)NP 4KGZ8 
6 gpm 300 to 600 Bronze Stainless Steel 34 (M)NPT 34 (F)NPT 4KGZ7 
13 gpm Oto 150 Nylon Nylon 34 (M)NPT 34 (FJNPT 4KGZ9 
22 gpm Oto 250 Nylon Nylon 3^ (M)NPT 3^ (F)NPT 4КНАЗ 
25 gpm 010 300 Bronze Stainless Steel 34 (M)NPT 34 (F)NPT ДКНАТ 
40 орт Oto 400 Bronze Stainless Steel 1 (M)NPT 34 (F)NPT 4KHA2 


Pumps—Carbonator-Mount 


= Max. viscosity: 500 SSU at 1750 rpm CAST-IRON BRONZE 

= Max. operating pressure: 100 psi = Max. temp.: 280°F = Max. temp.: 210°F 

= ODP motor enclosures Designed for oil-based fluids. Handle water-based fluids. Carbon 
= Mechanical seals Steel spur gears and shafts with graphite bushings and Buna N 
These pumps are self-priming and have Viton seals. Other wetted materi- seals. Other wetted materials are 

a pressure relief valve. Bidirectional als are cast iron, 303 stainless bronze, brass, Buna М gasket, and 
(reversible) motor drive with thermal steel, carbon, and ceramic. 303, 17-7, and 18-8 stainless steel. 


overload protection. 
CAST-IRON | BRONZE 


Port GPM @ HP 9 GPM @ HP @ Suction Item Item 
Size Free Flow Free Flow* 100 psi 100 psi Lift No. No. 
Pump Only 
Үріп 2.2 gpm 0.3333 hp 1.6 gpm 03352 hp 3.2 ft 4КНВ1 4KHP8 
35 in 44 gpm 051р 3.6 gpm 051р 3.6 ft AKHR2 4КНР9 
CAST-IRON | BRONZE 
Amps Port GPM @ GPM @ Suction Item Item 
HP Voltage AC Size (in.) Free Flow 100 psi Lift (ft.) No. No. 
Pump with Motor 
"а hp 115/230 5.6/2.8 VATI 2.2 gpm 1.3 gpm 3.2 ft 41ТК24 41ТК25 
Ye hp 115/230 7.2/3.6 ¥% in 4.4 gpm 3 gpm 3.6 ft 41TK26 41TK27 


41TK24 


* Flow is based on pumping 10-weight oil at 70°F at 1725 rpm. 


Rotary Gear Pumps— Dayton} 
Close-Coupled Бел 


= Max. viscosity: 500 551) PPS gears have a cross-linked polymer construction and can resist 
= Max. pressure: 125 psi a variety of solvents and corrosive chemicals. Carbon/ceramic/ 

= Mechanical seals Buna N seal and carbon graphite bushings. Other wetted materials 
= Self-priming include bronze and brass. With pressure relief valve. 


Can be mounted on NEMA C-face motors 316 STAINLESS STEEL 
to provide a near pulseless flow with easy » Max. temp.: 280°F 


maintenance. Feature ball bearings and = TEFC motor enclosures 

keyed shafts. Fortron PPS spur gears are a linear polymer construction for added 
CAST-IRON strength, and operate quietly with no metal-to-metal contact; good 
= Max. temp.: 280°F chemical resistance. Viton seal. Sealed flush chamber increases 

= ODP motor enclosures pump efficiency. Other wetted materials are 316 stainless steel, 


Steel spur gears handle oil-based fluids. Viton carbon graphite, Graphoil gasket, and ceramic. 
carbon/ceramic seal with cellulose gasket. 
Other wetted materials are cast iron and 


i i Port GPM @ 
steel. With pressure relief valve. Size Gear Motor Free GPM@ Suction Item 
BRONZE HP (іп.) Material Frame Flow 100 рѕі Lift(ft.) Voltage Мо. 
б Pump with Motor 
= Max. temp.: 210?F Cast Iron 
= Vain 56HC — 48gpm 4.4 gpm 3.5 Ж 115/230 411К05 
ODP motor enclosures | then 56C 4.8 орт 44 gpm 3.5 ft 230/460 41TK13 
41ТК06 Fortron PPS spur gears have a linear polymer i in Steel 56НС Тарт Ез арт ТІП ТІЗІП 27108 
2 Win арт 6.5(рт 7. 
structure for greater strength, and transfer hp йїп Spur 5GHC 10.8 gpm 102 gpm 12.3 ft 115/230 41TK10 
water-based liquids with no metal-to-metal VAT 56C 10.8 дрт 10.2 gpm 12.3ft 230/460 41TK18 
contact; good chemical compatibility. Ryton р 1 in 182ТС/1847С24.8 gpm 23.9 gpm 19.5 ft. 230/460 41TK21 
316 STAINLESS {р Vin 56HC — 48gpm 44gpm 3.5 Ж 115/230 41TKO6 
CAST-IRON, BRONZE, STEEL, Piin 56C 48gpm 44gpm 3.5 Ж 230/460 41TK14 
STEEL FORTRON PPS | FORTRON PPS іп Fortron 56НС Тарт 6.5 gpm 7.98 115/230 41ТК08 
SPUR GEAR | SPURGEAR | SPUR GEAR 1% Эіп. PPS 56C 7gpm 6.5 gpm  7.9ft 230/460 41TK17 
Port Motor GPM@ HP@ GPM@ HP@ Suction Item Item Item hp in Spur 56HC 10.8 gpm 10.2 gom 12.3ft 115/230 41TK11 
Size — Frame Еее Flow Free Flow 125 psi 125 psi Lift No. No. No. Yin 56C 10.8 орт 10.2 gpm 12.3 # 230/460 41ТК19 
Pump Only I 3hp Тіп 182ТС/1847С24.8 gpm 23.9 gpm 19.5 ft. 230/460 41TK22 
үлі 566 4.8 орт osh  41gpm 1һр 35ft 4KHC5 4КНА9 — 316 Stainless Steel 
Hin 560 48gpm 05 410рт thp 35ft — — 4KHN7 th 36 in 56HC — 48gpm 44gpm 3.5 Ж 115/230 411К07 
36 in 56C 7 gpm 975 6.1 gpm 1.5 р 7.9 ft 4KHC6 АКНС1 -- В” іп Fortron 566 48gpm 44gpm 3.5 Ж 230/460 411К15 
іп 56C 10.8gpm 175% агарт Т5 һр 123ft|  4KHC7 4KHC2 4KHN8 ie va uc EU 10.8 gpm 10.2 gpm DS 1157290 ТЕГ 
i ; p біп Spur .8 gpm 10.2 gpm 12. 
Тіп 182ТС/ТВАТС 248gpm 1.5hp gpm  3hp 1954)  4KHC9 AKHC4 AKHN9 hp fin T82TCASATC24.8 Орт 23:9 pm 19.5 ft 230/460 41TK23 
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Rotary Gear, Hot Oil & Filtration Pumps 
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Rotary Gear Pumps—High Temperature 


= Max. temp.: 450°F 


= Max. viscosity: 100 SSU, except Pedestal are 500 SSU 


= Metering accuracy +0.5% 
= Self-priming 


Quietly transfer highly corrosive liquids at higher pres- 
sures and temperatures. Pumps have a 316 stainless steel 
housing and feature Waukesha 88 nongalling helical gears. 
With heavy-duty 1-pc. combination bearing and full-size 
carbon bearing wear plate; sized to match the full gear 
diameter. Pump housings have through-bolt construction 
with PTFE-encapsulated silicone O-ring housing seals and 
a seal flush chamber. Other wetted materials include 316 
stainless steel, W88 helical gears, PTFE, Kalrez, ceramic, 
and carbon. Bidirectional rotation. 3-phase pumps do not 


Port 
HP X Phase Voltage Amps Size (МРТ) 
Rotary Gear Pumps 
Ys hp 1 115/230 6/3 Vain 
hp 1 115/230 6/3 Yin 
Y hp 1 115/230 6/3 іп 
Yo hp 1 115/230 8/4 Yo in 
34 hp 1 115/280 — 8.4/42 іп 
1hp 1 115/230 12.8/6.4 Yin 
Thhp 3 230/460 ^ 5/25 Yo in 
1 hp 3 230/460 5/2.5 3A in 
3 hp 3 230/460 — 8.3/4.15 1% іп 
3 hp 3 230/460 — 8.3/4.15 1% іп 
5 hp 3 230/460 13.2/6.6 1% in 
5 hp 3 230/460 13.2/6.6 Tein 
NEMA 
Recommended Port Motor Free Flow 
MotorHP — Size (NPT) Frame (gpm) 
Rotary Gear Pump Heads, Mechanical Seal 
¥ hp TA in 56 0.6 gpm 
¥ hp Yin 56C 1.4 арт 
Ys hp Yin 56C 2.1 gpm 
У hp У in 56C 2.8 gpm 
эд hp Yin 56C 4.4 gpm 
1 hp Yin 56C 6.2 gpm 
11 hp Yin 56C 8.6 gpm 
1 hp Y in 56C 10.5 gpm 
3h Twin 180106 14.9 gpm 
3 hp 1 іп 1827: 19.6 gpm 
5 hp 1 іп 1841: 224 gpm 
1 іп 1841: 2950рт 


5 hp 
Close Coupled Motor Adapters 
For Use With Pump Models R102 thru R106 
For Use With Pump Models S207 thru S214 
For Use With Pump Models $417 
For Use With Pump Models $923 thru $946 


have overload protection, which must be 
provided by a starter unit sold separately, 
See page 160. 


Magnetic Drive—These sealless pumps 
are used to transfer harsh and aggressive 
chemicals in environmentally sensitive or 
regulated areas. 

= Max. pressure: 110 psi 


Mechanical Seal—Type 9T stainless 
Steel and PTFE mechanical shaft seals 
handle many harsh chemical liquids. 
= Max. pressure: 150 psi 

(2ERAQ is 110 psi) 


Magnetic Drive 
2ERE7 


MAGNETIC | MECHANICAL 


NEMA GPM @ GPM @ DRIVE SEAL 
Motor Free Flow 1725rpm Suction Item Item 
Frame © 1725 rpm  100psi* Lift (ft.) No. No. 
56C 0.6 gpm 0.37 gpm 1.5ft 2ERE7 2ERA9 7 
56C 1.5 gpm 1.12 gpm 2 ft 2ERE8 2ERC1 7 
56C 2 gpm 1.6 gpm 3ft 2ERE9 2ERC2 # 
56C 3 gpm 2.2 gpm 48 2ERF1 2ERC3 7 
56C 4 gpm 3.7 gpm 5ft 2ERF2 2ERCA 7 
56C 5.6 gpm 5.25 gpm 6 ft 2ERF3 2ERC5 7 
56C 8 gpm 7.5 gpm 8 ft 2ERF4 [| 2ERC6 77 
56C 10 gpm 9.25 gpm 9ft 2ERF5 1 2ERC7 jf 
182TC 14.9gpm 12.4 gpm 10ft 2ERF6 [| 2ERC8 77 
182TC 20 gpm 17.6 gpm 12ft 2ERF7 [| 2ERC9 77 
182TC 23 gpm 20.1 gpm 15ft 2ERF8 1 2ERDÍ 177 
182TC 30 gpm 27 gpm 17ft 2ERF9 | 2ERD2 H 
Mechanical Seal 
GPM @ GPM @ Max. Suction Mfr. Item 2ERC3 
40 psi* 50 psi* Pressure Lift Model No. 
0.5gpm 050рт 110 psi 1.5 ft R10216CA 6KXR2 # 
13gpm 1.30рт 150 psi 2ft R10316CA 6KXR3 # 
19gpm 1.80рт 150 psi 3ft R10416CA 6KXRA f£ 
25gpm X 2.5 орт 150 psi 4ft R10616CA 6KXR5 7 
4.2gpm — 42gpm 150 psi 5ft $20716CA 6KXR6 # 
5.9gpm — 5.8gpm 150 psi 6ft $21016CA 6KXR7 % 
83gpm 8.3 gpm 150 psi 8 ft $21416CA 6KXR8 7 
10.1gpm 100рт 150 psi 9ft 541716СА 6KXR9 7 
13.9 орт 13.7 орт 150 psi 10ft $92316CA 6KXTO 7 
18.8 gpm 18.6 орт 150 psi 12 ft $93016CA 6KXT # 
21.6 орт 21.4 gpm 150 psi 15 ft $93516CA 6KXT2 7 
28.6gpm 28.4 gpm 150 psi 17 ft 594616СА 6KXT3 7 
-- 082012 6KXT4 
= 3232 дра Rotary Gear 
= Pump Head 
9809 6KXT7 6KXR2 


* To convert to feet of head divide by 2.31. 1 3-phase models are inverter-duty rated and meet NEMA MG 1 Part 31.4.4.2 in constant- 
and variable-torque applications with a 20:1 turndown ratio; see page 157 for AC Adjustable Frequency Drives. # Oberdorfer 


Chemsteel brand. 


al 


Hot Oil and Filtration Pumps 


= Max. temp.: 375°F 

= Max rpm: 1725 

Bidirectional pumps feature all cast-iron 
construction and provide a near-pulseless 
flow in intermittent-duty commercial hot 
oil transfer applications. Nonclogging 
pumps have spur gears, and are able to 
pass nonabrasive particulates and reduce 
oil shear. Suitable for use in commercial 
fat fryers, filtration processes, and cooking 
oil waste removal. Not for use with water- 
based fluids. Include motor with ODP 
enclosure, except 6DHH7 and 6DHH8. 


GPM Pumping Cooking Oil @ 300°F Max. 
Port FreeFlow GPM@ GPM@ Suction Pressure Item 

HP Voltage Amps  Size(NPT) (орт) 40 psi 50 psi Lift (ft.) (psi) Seal No. 
Rotary Gear Pumps, Carbonator Mount 
%һр 115/280 60/30 Үіп  41gpm 3.4 gpm = 5.1 ft 40 psi Viton Lip 6DHH9 
Vehp 115/280 — 84/42 Ya in 5.2gpm — 4.4 gpm = 6.2 ft 40 psi Silicone Lip 6DHJO 
Rotary Gear Pumps, Close-Coupled 
ӱд һр 115/280 11.6/5.8 34 in 9.9gpm  8.1gpm 7.7 gpm 12.3 ft 60psi X Viton Mechanical — 6DHJ2 
Rotary Gear Pump Heads, Carbonator Mount 
Vo hp — — » 5.2 орт 4.4 gpm -- 6.2 40 Viton Lip 6DHH7 
Ys hp — — 7 41 орт 3.4 орт — 5.1 40 Viton Lip 6DHH8 
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Rotary Gear Pumps, 
Carbonator Mount 
= Max. viscosity: 100 SSU 


Rotary Gear Pumps, 
Close-Coupled—Include 
relief valve. 

= Max. viscosity: 100 SSU 


Rotary Gear Pump Heads, 
Carbonator Mount 
= Max. viscosity: 100 SSU 
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Rotary Vane Pumps Details on page А1. 

PROCON 
Products 

Carbonator-Mount Rotary Vane Pumps 
» Max. fluid temp.: 158?F bypass valve eliminates the need for an external relief 
= Max. operating pressure: 250 psi valve on all models except 6XE92 and 6XE95. (6XE82 
= NSF rated, except 6XE82 and 6XE84 and 6XE84 have internal solid-brass bypass valves. Brass 
These positive displacement pumps run quietly, have low and stainless steel also available оп all other models; call 
vibration and pulsation characteristics, and are virtually 1-800-GRAINGER (472-4643). 
maintenance-free. They can handle many liquids with Pumps work with carbonated, deionized, or distilled water 
low lubricating characteristics at relatively high pres- and moderately aggressive liquids—such as fire-resistant 


sures. Flow remains constant over entire pressure range. fluids, hydraulic oil, lubricants, coolants, insecticides, and 
Most models are self-priming (except 6XE92 and 6XE95). soap. For use in dispensers, espresso machines, sprayers, 
Metal-to-metal contact is eliminated, resulting in low filtration and water purification processes, team-cleaning 
starting torque. 303 stainless steel shaft, stainless steel and car-washing machines, pressure boosters, atomizing/ 
rotors, and built-in relief valve. Pumps mount on NEMA misting humidification systems, circulation systems, labo- 
56C frame motors (adapter kit sold separately) for a ratory pumps, pilot plants, boiler feeds, textile machines, 
coupling drive, or can be attached to а NEMA 48YZ motor апа fire jockey pumps. 

with a V-band clamp. High-temperature plastic internal 


Inlet/ | | BRASS STAINLESS STEEL 
Outlet Мах. : 4 КЕ 
NPTF Flow Min.Flow Filter 100psi| 200psi 250 psi Mfr. Item Mfr. Item 


in. h) Rate (gph) Strainer| gph HP | gph НР | gph HP |. Model | No. ШЕ Model No. _ 


6XE86 


31 gp 21 gp 
154gph 135 gph 


ck Е С 1113А140Ғ31ВА 250 6ХЕ89 | 

р M03A140F31RA 250 5JKD3 - 
A140 ДА 0 6ХЕ8 — = 

p [T4TATAOFTTAA 250 


gp gph 

154 gph 135 gph 

54 gp 35 gp 00 Mes 

 154gph 135 рп 100 Mes! 
8 gp = 


210 gph _ Жаға 
260 gph 228 gph 


MENS ^ Sonn Dog 8 ОТ EOM TAP SAS Coh ЛЕПЕС OE | os = 
46 gp 6 gp р B330 XX  6XE9 
* Low lead. 
Bronze Couplings—Couplings absorb most of the wear usually Par tee With FINMDCCTTEES Н 
inflicted upon pump and motor shafts to protect both in the event | Bronze Couplings 


of misalignment, extending pump/motor life. Сап be easily апй  415B265F31BA 250, 115B330F31XX, Mfr. Мо. 115B190F31BA 250 “біп Double Flat/Slot 1143 1MCX2 
inexpensively replaced as needed. Use only with slotted rotors. Mfr. No. 3540 іп Double Flat/Slot_ 1143-4 1МСХЗ 


34TL23 
34TL14 4 
34TLO3 34TLO4 ға Fluid-o-Tech* 
Rotary Vane Pumps “Seo 
Min. LOW-LEAD BRASS STAINLESS STEEL = Max. temp.: 158°F = Max. pressure: 290 psi 
ш, Жы НЕЕ Ndani Ed ІШ us am These high-pressure pumps provide a steady liquid flow and feature 
0.4 gpm ГРВ0071АМСММ0000 34TLO7 - = a rugged 303 stainless steel rotor and a graphite vane. Suitable for 
0.4 ГРВ0071ХМАҠМ0000 34TL08 * | = — i i izing, liqui i 
Т: aom ЕБЕЕТИТУМАҮООО AH утте ІШЕГІН "Se beverage, dairy pasteurizing, liquid transfer, machine coolant, 
0.5 gpm FPBOTOTANCNNOO00 3412 | ^ —  — —  — reverse osmosis, and water boosting applications. You can mount 
| Торт. |PBO201XNANNOO00 34Т118 *| POO201BNCNNOO00 34TL20 а! carbonator mount pumps to any NEMA 48Ү frame motor. Shaft 
% in FNPT ^r ohm ГРВО201АМСММ0000 34TL19 Sa UEM | 
160рт] Yes Сагбопаіог | PBOSOTTNANNOOO0 —34TK96 “| POOSOTENCNNOOO0 —3ATKS8- Saver 34TL24 (sold separately) installs between the motor hub and 
1.6 gpm [PBOSOTANCNNOOOO 34TK97 | /-. — — pump to help reduce wear on the motor and pump shaft. Includes 2 
53 apm | ЕШ XnANNgOOD ES POO40TBNCNNOOO0 34TL0? .— clamps, collar, and coupling. Pumps аге NSF compliant and suitable 
— —3.1 gpm [PBOGOTANDNNOOO0 34TLO3 | POOGOIBNENNOOOO 341104: for use in potable water applications. 
Yin FNPT 4 gpm [PBOBO1ANDNNOOO0 34TLO5 | Р00801ВМЕММ0000 34TLOG- Body Mir Item 
| 5.5 gpm) | PBIOO1ANDNNOOOO 34TLO9 |Р01001ВМЕММ0000 34Т110 Description Material Mountin Model ^ No. 
Tin HNPT 6.6 gpm {= І012000М0М/0000 34TL14 Ccessories 
7.7 gpm | = [L01400CNONVOO00 347115 Adapter Plastic Flange and Clamp 22388-К 341123 
. 8.8 gpm No Flange LS — . !1015000М0М/0000  34TL16 Shaft Saver КИ Glass Encapsulated Nylon Clam 92-01-04-DK 34TL24 
; [iz — m сиса НЕ Ro ULT COPIE T 2. 
1in FNPT 9.9 gpm ИИ V-Band Clamp Stainless Steel mmda 0440-01 341125 
11 gpm 2 — .  -— 11020000М0М/0000 341121 ы ы amp  — ^" " " "^. 
121 gpm С -— . .  -- |LO22000NONV0000 34TL22 Strainer included. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Compression Packing Seals 
= = Ф GFO 
Compression Packing Seals Palmetto 4RTL4 


Packing materials are calendared and oven-dried to help make the packing more dense so that 

fewer adjustments are required. Lubricated seals keep the packing from spinning with the shaft Aramid 
during break-in. Can be cut and formed into individual rings to act as a seal in pumps or valves. 4RTA1 
See chart for pump and valve performance limits. 


Max. Max. Max. Max. Max. 
Temp.in Press. Press. Press. Shaft 


Palmetto Temp. Steam (psi) (psi) (psi) Speed pH 
Key Style Description Range (°F) (^F) Pumps Valves Steam (ft./min.) Range 
GENERAL SERVICE General service for water pumps & light- to medium-duty 
A 1030АҒ General water pump service, composite packing w/ graphite, Novoloid & aramid. Dull gray. -400 to +600 МВ 200 1200 NR 2000 3to 11 
B 1347AF X General service, white synthetic packing w PTFE -10 to +450 МА 500 NR NR 2300 2012 
C 1392S ^ General service, composite packing w/ PTFE. Brown. -10 to +400 NR 400 NR NR 1200 2 to 12 
GENERAL SERVICE+ PTFE/graphite packings for fenem service w/ faster shaft speeds and/or a slurry 
t 1382 Expanded PTFE w/ graphite for corrosive chemicals & slurry service. Dull blac -400 to 550 МВ 300 МВ NR 3800 Oto 14 
1389 100% GFO® expanded PTFE w/ graphite for corrosive chemicals & slurry service. Dull black. -400 to +550 МВ 300 NR NR 4300 Oto 14 
ABRASIVE / SLURRY Abrasive/slurry packing for demanding applications in mining, dredging, oil sand, asphalt & wastewater 
F PE1000 X Black graphited aramid w/ lube for high pressure reciprocating & abrasive slurry. Dull black. -400 to +550 МВ 800 NR NR 2500 1to 13 
G 1350 Yellow para-aramid for high pressure & abrasive slurry applications -1010-500 МЕ 500 NR NR 2500 3to 11 
H 1359 Expanded PTFE w/ graphite, aramid corners extrusion resistant [ШҮ packing. Dull black. -10 to +500 NR 700 NR NR 2700 3to 11 
I 1371 White meta-aramid for high pressure, abrasive slurry, paper mill applications -10 to +550 NR 500 NR NR 2000 11014 
5 ft 10 ft 25 ft 5 ft 10 ft 25 ft 5 ft 10 ft 25 ft 5ft 10 ft 25 ft 5 ft 10 ft 25 ft 
Square) Item Item Item Square) Item Item Item Square) Нет Item Item Square| Item Item Item Зараа Item Item Item 
in.) No. No. No. in.) No. No. No. in No. No. No. in.) No. No. No. No. No. No. 
(A) 1030AF Novoloid/ (С) 13925 Novoloid/ (Е) 1389 100% GFO(TM) (6) 1350 Para-Aramid 0) т; 71 Меќа-Агатій 
Aramid with Graphite Aramid with PTFE Expanded PTFE with егар "віп | АВТА1 | 4RTA2 | АВТАЗ "віп | АВВХ1 | 4RRX2 | 4RRX3 
in | 4RTV4 | 4RTV5 | 4RTV6 Yein_ | 4RTY4 | 4RTY5 | 4RTY6 4RTL4 4RTL6 sin | 4RTA4 | 4RTAS | 4RTAG Эвіп | 4RRX4 | 4RRX5 | 4RRX6 


Hein ARTVT 4RTV8 | 4ВТ/9 Jis in | 4RTY7 | 4ВТҮ8 | 4ВТҮ9 Asin | 4ВТІ7 АВТ 4RTL9 Vain | 4RTA7 | АВТА8 | ААТА Vain | 4RRX7 | 4RRX8 | 4RRX9 
Жіп | 4RTW1 | 4RTW2 | 4RTW3 Vain | ARTZI | 4RTZ2 | 4RTZ3 іп | 4RTN1 | 4RTN2 | 4RTN3 91е іп | 48ТСТ | 4RTC2 | 4RTC3 91е іп | 4RRYT | 4RRY2 | 4RRY3 
Asin | 4RTW4 | 4RTW5 | 4RTWE Asin | 48724 | 4RTZ5 | 4ВТ76 Asin | 4RTN4 | 4ВТМ5 | 4RTN6 Y&in | 48104 | 4RTCS | 4RTC6 J&in | 4RRY4 | 4RRYo | 4RRY6 
Ain | 4RTW7 | 4RTW8 | 4RTW9 іп | 4RTZ7 | 4RTZ8 | 48179 %їп | 4RTN7 | 4RTN8 | 4RTN9 Asin | 4RTC7 | 4RTC8 | 4RTC9 Zein | 4RRY7 | 4RRY8 | 4RRY9 
Asin | ARTXI | 4RTX2 | 4RTX3 Asin | 4RUAT | 4RUA2 | 4RUA3 Asin | 4RTP1 | 4RTP2 | 4RTP3 Win | ARTDI | 4RTD2 | 4RTD3 Win | 48821 | 4RRZ2 | 4RRZ3 
іп | 4RTX4 | 4RTX5 | 28ТХ6 іп | 4RUA4 | 4RUAS | 4RUAG іп | 4RTP4 | 48ТР5 | 4RTPG Win | 4RTD4 | 4RTD5 | 4RTD6 іп | 4RRZ4 | 48875 | 4RRZ6 
in | 4RTX7 | 4RTX8 | 4RTX9 in | 4RUA7 | 4RUAB | 4RUAS 56 іп | 4RTP7 | 4RTP8 | 4RTP9 Әліп | 4RTD7 | 4RTD8 | 4RTD9 in | 4RRZ7 | 4RRZ8 | 4RRZ9 
Min | 4RTY1 | 4RTY2 | 4RTY3 Min | 4RUC1 | 48002 | 4RUC3 Min | 4RTRÍ | 4RTR2 | 4RTR3 (H) 1359 Expanded PTFE with 
(B 134ТАҒ Acrylic/PTFE (D) 1382 Expanded PTFE ff) PE1000 Graphited Aramid Graphite and Aramid Corners 
%in | 4RUC4 | 4RUCS | 4VKE9 мій Graphite Үзіп | 4RRP7 | 4RRP8 | 4RRP9 Vain | 4RRU7 | 4RRUB | 4RRUS 

Asin | AVKF1 | 4VKF2 | 4VKF3 Win | 4RTR4 | 4RTR5 | 4RTR6 As in АНАК 4RRR2 | 4RRR3 sin | 4RRV1 | 4RRV2 | 4RRV3 

Vain | AVKF4 | 4VKF5 | 4VKF6 Jis in | 4RTR7 | 4RTR8 | 4RTR9 Vain | 4RRR4 | 4RRR5 | 4RRR6 ¥%in | 4RRV4 | 4RRVS | 48816 

Asin | AVKF7 | 4VKF8 | 4VKF9 іп | ARTTI | 4RIT2 | 4RTT3 sin | 4RRR7 | 4RRR8 | 4RRR9 Misin | 4RRV7 | 4RRV8 | 4RRVO 

Yin | AVKG1 | 4VKG2 | 4VKG3 sin | 4ВТТ4 | 48ТІ5 | 4RTT6 іп | 4RRTi | J4RRT2 | 4RRTS іп | 4RRW1 | JRRW2 | 4RRW3 

Asin | 4VKG4 | 4VKG5 | 4VKG6 36in | 4RTI7 = 4RTT9 Asin | 4RRT4 | 4RRTS | 48876 іп | 4RRW4 | JRRW5 | JRRW6 

Win | 4VKG7 | 4VKG8 | 4VKG9 Asin | 4RTU1 | 4RTU2 | 4RTU3 іп | 4RRT7 | 4RRT8 | 4RRT9 іп | 4RRW7 | 4JRRW8 | 4RRW9 

іп | AVKHT | 4VKH2 | 4VKH3 іп | 4RTU4 | 4RTUS | 4RTUG Ain | 48В01 | 4RRU2 | 4RRU3 

Min | AVKH4 | 4ҮКН5 | 4VKH6 %in | 4RTU7 | 4RTU8 | 4RTUS Yin | 4RRU4 | 4RRUS | 4RRUG 

yin | ARTVI | 4RTV2 | 4RTV3 


Compression Packing Seals — Palmetto Ф Graphite 


Can be cut and formed into individual rings, to act as seals in pumps or valves. AVLEA 
See chart for pump and valve performance limits. 


Max. Max. Max. Max. 
Press. Press. Press. Shaft 


Palmetto Temp. Max. Temp. (psi) (psi) ts) Speed рН 
Key Style Description Range (°F) іп Steam (^F) Pumps Valves Steam (ft. ib ) Range 
F00D/CHEMICAL White TFE-based packing for food, chemical or other applications needing a white or non-staining packing w/a r pH range 
A 1367FS FDA compliant PTFE white packing "w/ mineral oil lubrication to +5 NR 250 NR NR 1200 01014 
B 1367S PTFE white packing w/ eon (MIL-P-24396, Type A) for corrosive chemicals, pumps, & mixers -400 to E +500 250 NR NR 1200 01014 
HIGH SPEED / TEMP Packing {or high shaft speeds and/or high- tomp. media F 
raphite filament packing w/ graphite for high-temp. & high- B 
с 1555 speed applications w/ good sealability. Dull gray color. 450 to +800 +1200 500 3500 3500 4000 11014 
D 1575 Carbon is good for high temps. & high shaft speeds -450 to +650 1000 500 2500 2500 4000 01014 
Е 1578 Carbon/PTFE for high temps. & high shaft speeds -450 to +650 1200 500 2500 NR 4000 01014 
F 5000 Braided Flexible graphite packing w/ no wire for fign speed & temps. Shiny gray color. -450 to +650 +1200 250 2500 2500 4000 01014 
exible graphite packing w/ carbon corners for high speed & temps. 4 
6 5080 provides for low. vere in pumps & valves. Shiny gray color. 400 to +650 йш 500 3000 3000 4000 01014 
mm үне Eum ki hout lubi (MIL-P-24396, Type B) used w/ 
white packing without lubrication уре B) used w. 2 
Ы 1367H valves in corrosive, pressure-resistant non-steam applications 000500 Ый Ый 2000 ui Ha 100000 
I 5000W Flexible graphite packing w/ a small amount of Inconel wire for steam valves. Shiny gray color. -100 to +650 +1200 NR 3500 3500 NR 1 to 14 
5 ft 10 ft 25 ft 5 ft 10 ft 25 ft 5 ft 10 ft 25 ft 5ft 10 ft 25 ft 5 ft 10 ft 25 ft 
Square| Нет Item Item Square| Нет Item Item Square| Нет Item Item Square| Item Item Item Square| Item Item Item 
UNI No. No. No. uis No. No. No. in.) No. No. No. ns No. No. No. |М Мо. Мо. Мо. 
(A) 1367FS PTFE (С) 1555 Graphite Filament (E) 1578 Carbon Packing with (6) 5080 Flexible Graphite (1) 5000W Flexible Graphite 
"віп | 4RTH1 | 4RTH2 | 4RTH3 with Graphite PTFE (Continuous Filament) Packing with Carbon Corners Packing with Inconel Wire 


Jis in | 4RTH4 | 4RTHS | 4RTH6 іп | 4VLE4 | 4VLE5 | 4VLE6 "віп | 12N804 | 12P726 | 12P727 Жіп | 4VKR1 | 4VKR2 | 4VKR3 іп | 4VLL4 | 4VLL5 | 4VLL6 
Yain | 4RTH7 | 4RTH8 | 4RTH9 Mein | 4VLE7 | 4VLE8 | 4VLES Эе іп | 12Р728 | 12P729 | 12P730 Ysin | 4VKR4 | 4VKR5 | 4VKR6 Звіп | AVLL7 | 4VLL8 | 4VLL9 
sin | JRTJ1 | 4RTJ2 | 4RTJ3 Жіп | АҮІРІ | 4VLF2 | 4VLF3 Yain | 12P731 | 12P732 | 12P733 Y&in | 4VKR7 | 4VKR8 | 4VKR9 Vain | AVEN1 | 4VLN2 | 4VLN3 
Ain | 4RTJ4 | 4RTJ5 | 4RTJ6 9ле іп | AVLF4 | 4VLF5 | AVLF6 лв іп | 12P734 | 12P735 | 12P736 Asin | 4ҮКТІ | 4VKT2 | 4VKT3 ле іп | 4VLN4 | AVLNS | 4VLNG 
Asin | 4RTJ7 | 4RTJ8 | 4RTJ9 Y&in | 4VLF7 | AVLF8 | 4VLF9 Win | 12P737 | 12P738 | 12P739 Win | 4VKT4 | 4ҮКТ5 | 4VKT6 Жіп | 4VLN7 | 4008 | 4VLN9 
іп | 4RTKT | 4RTK2 | 4RTK3 Asin | 4VLG1 | 4VLG2 | 4VLG3 Asin | 12P740 | 12P741 | 12P742 ET n A4VKT7 | AVKT8 | 4ҮКТ9 sin | AVLP1 | 4VLP2 | AVLP3 


Yin | 4RTK4 | 4RTKS | 4RTK6 іп 40.64 | 4VLG5 | 4VLG6 іп | 12P743 | 12P744 | 12P745 4VKU1 | 4VKU2 | 4VKU3 Жіп | AVLP4 | 4VLP5 | 4VLP6 
yin | 4RTK7 | 4RTK8 | 4RTK9 %1їп 41067 | 4VLG8 | 4VLG9 Jesin | 12P746 | 12P747 | 12P748 M 1367H PTFE Yein | 4VLP7 | 4VLP8 | 4VLP9 

Tin | 4RTL1 | 4RTL2 | 4RTL3 Min | AVLH1 | 4VLH2 | 4VLH3 y&in | 12P749 | 12P750 | 12P751 "віп | 4VLR4 | 4VLR5 | 4VLR6 Min | 4VLR1 | 4VLR2 | 4VLR3 
(B) 13675 PTFE (D) 1575 Carbon Packing with Min | 12P752 | 12P753 | 12P754 Mein | 4VLR7 | 4VLR8 | 4VLR9 

"віп | ARTET | 4RTE2 | 4RTES Spells T pd " 5000 Flexible m hite Vain | AVLT | 4AVLT2 | 4VLT3 

Эле іп | 4ВТЕ4 | 4RTES | 4RTE6 12N774 | 12N775 Win | 4VKU4 | 4VKU5 | 4VKU6 Mein | 4VLT4 | 4VLT5 | 4VLT6 


Yain | 4RTE7 | 4RTES | 4RTES LITT 12N776 | 12N777 | 12N778 еіп | 4VKU7 | 4VKU8 | 4VKU9 Фіп | AVLT7 | А0178 | 20179 
Ysin | 4ВТЕТ | 4RTF2 | ААТЕЗ -Vain |12N779 | 12N780| 124,81 іп | AVKVi | AVKV2 | 4VKV3 леп | AVLUT | 4VLU2 | 4VLU3 
Yin | 4ВТЕД | ARTES | 48ТЕ6 -Ysin | 12N782 | 12N783 12N784 Увіп 4/К/4 | 4VKV5 | AVKV6 Уп | AVLU4 | 40005 | 40006 
sin | 4RTF7 | ААТЕВ | 4RTF9 -Ysin | 120785 | 12N786 | 120787 еіп | 4AVKV7 | AVKV8 | 4/Ю/0 Sin | А0107 | 4VLU8 | 4/19 
Yin | 4RTGT |48102 | А8163 еіп | 12N788 | 12N789 | 12N790 еіп | AVKW1 | JUKW2 | 4JUKW3 Улп | AVIV1 | 4VLV2 | 4VIV3 
Yin | ARTG4 | 4RTGS | 48766 У іп | 12791 | 12N792 | 12N703 _#їп | AVKW4 | AVKWS | 4VKW6 
Min | 4RTG7 | 48768 | 4844 еіп | 12N794 | 12N795 | 124706 біп | AVKW7 | 4VKW8 | 4ҮКИ/9 

in | 12N797 | 12N798| 12N709 іп | А\КХ1 | 4/КХ2 | AVKX3 

Жіп | 12N801 | 12N802 | 12N803 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2699 


PUMPS Scan. Order. Done. [= 
Extraction/Insertion Tools & Seals Details on page A1. 


Palmetto’ Ф 


Compression Packing 
Extraction and 
Insertion Tools 


Extractors remove compression packing rings from 
pumps and valves for replacement. Interchangeable 
corkscrew and woodscrew tips allow removal of 
both fibrous and hardened packing. Flexible shafts 


Extractor Tip make it easier to remove hard-to-reach packings. 
амма 4VLWS Tamping Tools are used to install packing rings into 
the stuffing box. 
Overall Packing Item 
Size Length Spaces No. 
Solid Shaft Packing Ext Extractor/Pick, Pick Tip 
P-7 tain and Up 4VLW2 
P-8 10 in Зл in and Up 4VLW3 
P-9 10 in s in and Up 4VLW4 
Flexible Shaft Packing Extractor, Removable Tip 
F-1 ГАГА Ya in and Up 4VLV4 
E 2 11 in % in and Up 4VLV5 
F-3 14% in Y in and Up 41016 
Flexible Shaft Packing ETT Non-Removable Tip 
F-0 6 in Y in and Up 41017 
Ғ-4 19 іп 5% in and Up 4VLV8 
F-5 23 in 34 in and Up 4VLV9 
F-6 30 in Tin and Up AVLWT 
Overall Item 
Size Length No. 
Packing Extractor Replacement Tip, Corkscrew 
C-1 Tin 4VLW5 
C-2 2in 4VLW6 
C-3 2i in 210017 
Packing Extractor Replacement Ti ША. Woodscrew 
W-1 in 4VLW8 
W-2 w in 4VLW9 
W-3 2%]п 4VLX1 
Packing Tamping Tools 
YA in Tin 12N763 
% in 10 in 12N764 
% іп 16 in 120765 
Packing Injection Gun 
28 in 12N769 * 
Packing Injection Gun Fittings 
Y4 in {in 12N770 * 
% in Tin T2N77 * 
іп Тіп 12N772 * 
* Injection packing available at Grainger.com. 
Item 
Type No. 
Packing Cutters 
Guillotine 4VLX4 
Hand Held 4VLX5 
Blade 6FLH6 
Knife 6FLH5 
Descripti Si No. 
, escription ize 0. 
Extractor Tool Kit Set C Packing Cutter Replacement Blades 
6FLH7 For 4VLX4 1/4 in x4 in 366238 
For 4VLX5 Tinx3 in 366239 
Item 
Tip Includes No. 
Packing Extractor Set A 
Corkscrew (2) 4VLV4, (2) 4VLV5, (Т) 4AVEWS, (1) 4VLW6, (1) 4VLW2, (1) 4AVEWS, (1) 4AVLWA, (1) Wrench, (1) Toolbox AVLX2 
Packing Extractor Set B (2) 4VLV4, (2) 4VLV5, (2) 4VLV6, (1) 4VLW5, (1) 4VLW6, (Т) 4VLW7, (1) 4VLW8, (1) 4VLW9 
a ш Woodscrew (1) AVLXT, (1) 4VLW2, (1) 4VLW3, (1) 4VLWA, Wrench, Toolbox ИЛЗ 
fool Kit Set 
(2) 10 in Stiff Extractors, (2) 11 in Flexible Extractors With Tips, (2) 14 in Stiff айо; (2) 147 in Flexible Extractors With Tips, (2) б in O-Ring 
= Extractor, (2) 6 іп Stiff Extractors, (2) 7% in Flexible Extractors With Tips, (5) 1% in Cork Screw Tips, (5) 2 in Cork Screw Tips, (5) 2% in Cork Screw 6FLH7 
Tips, 1% in Wood Screw Tip, 10 in Pick Ув in And Up, 10 in Pick 346 in And Up, 10 in Pick ?4e in And Up, 2 in Wood Screw Тір, 272 in Wood Screw Tip, 
5 in Packing Knife With Leather Sheath, B1 Brush, B2 Brush, LG1 Lantern Ring Extractor, LG2 Lantern Ring Extractor, Plastic Tool Box, Wrench 
Pal % si Sha [^ ) в m zs пеп 
J ize (in. ore (in. ickness 0. 
almetto Vain 3554 in 0.19 in 12N746 
P kin S І Hin 57% in 0.25 in 12N747 
аспа s E ш шш 
А біп ба in .375 in 
» Standard industry seal 981 Zin Tain 0375 in 12N750 
в Тіп 13/5 in 0.375 in 12N751 
Pkg. of 6 кН А Tin 1596 in 0.375 in 12N752 
Self-adjusting, shaft-mounted axial lip seals are designed to deflect Tin 2 %a in 0.375 in 124753 
dust, dirt, mud, and water away from shafts and prevent lubricant тап ып m. S 
Girt, MUG, ; 2 у | 1р ш 2in 2 395. in 0375 in 12755 
loss. Flexible, hinged lip needs no special machining to fit tightly to 2A in 2 5a in 0.375in 12М756 
shaft. Seals automatically vent excess grease during regreasing 2%in 3 fa in DSi. ТАПТЫ 
: ^ 2 54 in 3 7*6 in 0.5 in 124758 
Resilient nitrile rubber (NBR) material stretches over shaft obstruc- 3in 3 ы in 0.5 in 12N759 
; : Song A " 3 Ain 3 У in 0.5 in 12N760 
tions for easy installation; its natural tension holds the seal in place 315 in 4 T in 0.5 in 12N761 
while the shaft turns. Zin 4 895. in 0.5 in 12N762 
2700 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ITI 
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PUMPS 
Pump Shaft Seals and Eductor Jet Pumps 


Pac-Seal Replacement 
Pump Shaft Seals 


= Buna elastomer temp. 
range: -40° to 225°F 
= Viton® elastomer 
temp. range: 
-25? to 400°F 
= PTFE elastomer temp. 
range: -350° to 500°F 
= 2cc P80 lubricant 
is included with 
every seal 


Rotary units have 


Types 8T/9T—High- 
quality, positively driven 
multispring pusher style 
for industrial and severe 
chemical applications. 
The rotary unit is set- 
screwed to the shaft for 
positive drive. Rotaries 
feature replaceable seal 
rings. O-ring mount. 

= Replace Crane Type 


Types 21/31—Offer 
dependable sealing in 
mechanical pumps up 
to 250 psi. Hex-shaped 
outer shell reduces 
Stress on components. 
Type 31 O-ring mount. 
18316, 5№С05, 1R307, 
апа 18301 need по 
spring retainer. 


» Replace US Seal Type 


C, Crane Type 21, 
and Sealol Type 43 


Types RARURRAE we. 
51/52—Convolution in ~ | — 

seal bellows allows for o (0 FLOWSERVE 
greater axial movement Pac Seal 

and shaft deflection Туре 8T/9T Туре 16 Type 21/31 

than Type 21. Narrow r 
cross-section for ANSI Туре 68—Designed 

and DIN 24960 seal for use in pool and spa 

bores. pumps. Install with the 

= Replace US Seal spring-loaded portion Туре 51/52 Type 68 


Types E, D, and Crane 
Types 1 and 2 


pressed into the pump housing and the 
mating ring rotating with the shaft. 
= Replace US Seal Type B and Crane Type 6A 


MATERIAL CONTENT 


e Elastomer fist Letter) — Seal Ring (2nd Letter) Shell (3rd Letter) Seat (4th Letter) Spring (5th Letter 
crimped head to with- 8 and 9, respectively - Buna C = Carbon F - Stainless Steel J = Ceramic F = Stainless Steel 
tand high V = Viton? M - Molded Plastic R - 316 Stainless Steel F - Stainless Steel R - 316 Stainless Steel 
$ in E a pr ao Type 16—Offer greater Q= PTFE X= Silicon Carbide X= Silicon Carbide 
and shaft Speeds; = Ni-Resist 
stay in-place durin pressure and speed Nom. Material Nom. Material 
5 E ] |, : i М capabilities. Unitized Shatt Working Seat Seat Content Std. Shatt Working Seat ES Content | std. е 
installation and protec rotary seal incorporates ize Length Bore Thick. (see Industry | Item ize Leng ore ick. (see ndustry em 
А i i : е in.) — (in.) in. in) above) SealNo. Мо. in.) (in.) (іп) (in) above) SealNo. Мо. 
against being dislodged ^ crimped. head design {ту — 02—080 ШЫ туре 31 
һу foreign material. and hex-torque drive VA 0.75 0.934 0.237 BCFJF 392 5NC03 ЕЛ 0.718 1.375 0.406 VXFXF — 5NC20 
Hex-torque drive system А % 0.812 1 0.312 BCFJF 1002, 168 5М002 % 0.875 1.375 0.406 VXFXF  265VSC 5МС19 
i " = Replace US Seal Туре |% 0718 125 0406 ВСЕЈЕ 10619  5NC06 | % 0.937 15 0.406 ҮХЕХЕ 250VSC  5NC21 
provides longer seal life A, Crane Type 6, and % 0.875 125 0.406 BCFJF — 1R304 104 1060 1.875 0.473 VXFXF — 5NC23 
and helps reduce wear : i % 0.875 1.25 0.406 BCFJF 508 1R316 1% 1.125 2.125 0.473 VXFXF  939VSC 5М024 
Sealol Type 60L 9% 0.8/5 125 0.3/5 ВСЕКЕ 732,734 5NCU4 | Seal Type 51 
on shaft. % 0.875 1.25 0.406 VCFJF 359V 5Мб07 $4 1312 1.375 0.406 VCRJR — 5NC26 
% 1312 1148 0.312 VCRJR 800 5NC05 % 1375 15 0.406 VCRJR — 5NC27 
Nom. Material % 1328 1141 0.313 BCFJF — 1R307 1 1.562 1.625 0.437 VCRJR 7540  5NC28 
Shaft Working Seat Seat Content Std. ЕД 0.718 1.375 0.406 BCFJF — 1R308 1% 1.625 1.75 0.437 VCRJR 2041 5NC29 
Size Length Bore Thick. (see Industry | Нет % 0.875 1.375 0.406 VCFJF — 1R309 14 1.625 1.875 0.437 VCRJR — 361V 5М030 
(п) (in. (in. ^ (in) above) SealNo. No. % 0.937 15 0406 BCFJF 309,703 5NC08 1% 1.687 2 0.437 VCRJR 3540 5МС31 
eal Type 8 1 1 1.625 0.437 VCFKF — 248V  5NC10 1% 1.687 2.125 0.437 VCRJR 305V, 8991 5NC32 
1 1 1.625 0.437 VCRJR — 5NC50 1 10 1.625 0437 ВСЕЈЕ 235, 380, 54609 1% 2 25 05 VCRJR 205V 5NC34 
Seal Type 9T і ` : “ 813 1% 2425 2.625 05 VCRJR 523V 5М035 
ЕЛ 0.937 1.375 0.406 QCRJR — 5NC55 1% 1.062 1.75 0.437 BCFJF = 1R301 2 2.125 2.75 0.5 VCRJR 479V 5NC36 
1 1 1.625 0.437 08/1 — E 1% 1.062 175 0437 VXFXF — 4P974 ад ті 3.125 0.562 VCRJR — 5NC38 
1% 1 1.875 0.437 RJR E 5NC57 p 344, 356, eal Type 52 
Seal Type 16 1% 1002 175 0437 BCFJF 604814  SNCTI 1 1 105 247 МН  — МСА 
% 0.718 1.187 0.343 BMFJF 100 1R311 11204, 1^4 1.062 1.875 0.437 VCRJR — 5NC42 
% 0718 125 0.406 VCFJF 200/,516/ 18300 |1% 1062 1.875 0437 BCHF 485,786 18489 ру; 1125 — 2125 0437 VCRJR  —  5NC43 
% 0.718 1.25 0.406 BMFJF 516 1R303 104 1.062 1.875 0.437 VCFJF 185V,786V 5NC12 Seal Type 68 
M 0.718 1.25 0.406 BMFJF 200 1R312 1% 1125 2 0.437 BCFJF 177,491 5NC14 2 0.615 1.078 0.21 BMFJF 80611 1R302 
3% 0.812 1.25 0.406 BMFJF 501, 909 18315 11504, % 0.615 1.25 0.406 BMFJF 668 1R317 
X, 0.18 1375 0406 VCFJF 201V 851V 18245 |1% 1125 2125 0437 BCFJF 355 75g SNCIS гә 0615 125 0406 BMFJF RS 100055 18318 * 
JA 0.718 1.375 0.406 BMFJF 851 1R299 1% 1312 2.5 0.5 BCFJF 237,446 5NC16 % 0.615  shaftmtd 0.225 BMFFF 80613 18306 
ЕЛ 0.718 1.375 0.406 BMFJF 201 18313 1/4 1.625 1.875 0.437 ВСЕЈЕ 361-21  5NC13 % 0.615  shaftmtd 0.225 VCFFF —80613V 18324 
ЕЛ 0.812 1.437 0.406 BMFJF 101 18319 1% 2.0 2.5 0.5 BCFJF 205-21  5NC17 % 0.615 shaft mtd 0.213 ВМЕЈЕ — 5NC45 
1 0.812 1.625 0.437 BMFJF 360 5NCO1 2 15 2.75 0.5 BCFJF 267,445 5NC18 % 0.615 shaft mtd 0.213 BCFJF — 5NC46 
* Pac Seal brand. 
Dayton| 
CAST ay on 
316 SS | BRASS | BRONZE | IRON PVC 
Suction Sizing Item Item Item Item Item 5NAR8 
Inlet Discharge Factor L Brand No. No. No. No. No. 
Liquid Operated Р Eductor Jet Pumps 
Yein NPT %4inNPT 02 5%in Dayton | SNAR8 = = = = | psi | Е 
ШЕТ гашта 02, БЫ in ра оп | 5NAR9 | SNAPS | — 5МАМ ЕНІН Pumps use high-pressure liquid or steam to create strong suction within 
i TENET CM 6и Вапа 11 |НА the pump body. The suction draws a second liquid or gas into the pump 
94 in NPT ain NET 241 E in Га on | SNATÍ — SNART SNAN3 | — and then forces it out, under pressure, through the discharge. Suitable for 
1in NPT Tin NPT 0—1 Yel Darton = = = =—snaus~ mixing fluids, vacuum pumping water, and seawater desalination. 
Iain npr SIO NET 1.2 18 ein Dayton | co. — маму 8. Temp. range: -40° to 230°F, except liquid-operated PVC is -40° to 70°F. 
Туи АРТ 211 NPT 2.85 13%іп — = = = —  |B5NAU7 Max. head: 40 ft. Max. suction lift pumping liquids: 27 ft. liquid-operated 
Zin NPT 245 14 is in_Dayton | — — ..|SNARD |SNANG | — models, 20 ft. steam-operated models. Inlet pressure pumping liquids: 35 
Steam Operated : Po М 
YinNPT Зі МРТ 02 5%in Dayton) —  |5NAR2 | — — — to 150 psi, except 15 to 200 psi liquid-operated with 316 SS and bronze 
ў іп МРТ Тіп NP 0.34 Тіп Dayton | 5МАТТ — — 5NAN9 — i i liquid- i i B 
ТЕРТ Aun NPT 40 fis Datos ENATS SNARS | — van = inlet and 15 to 100 psi liquid operated with PVC inlet. Steam-operated 
Tin МРТ 2inNPT 2.85 1477вїп Dayton SNAUT | — |5МАН7 |5NAP3 | = models inlet pressure pumping gases: 20 to 80 psi. 
For Liquid-Operated Pumps* 
Liquid Suction (gpm) 
5-ft. Lift 15-ft. Lift 25-ft. Lift 
Discharge Head, ft. 25 psi Water 75 psi Water 200 psi Water 25 psi Water 75 psi Water 200 psi Water 25 psi Water 75 psi Water 200 psi Water 
0 32 gpm 38.9 gpm 41 gpm 5 gpm 34 gpm 3/ gpm 10 gpm 24 gpm 29 gpm 
10 15.1 gpm 38.9 gpm 41 gpm 9.4 gpm 34 gpm 37 gpm — 24 gpm 29 gpm 
20 — 38.9 gpm 41 gpm — 34 gpm 37 gpm — 24 gpm 29 gpm 
30 — 33 gpm 34.8 gpm — 28 gpm 31 gpm — 17.8 gpm 21 gpm 
40  — __ = 21 gpm 22.5 gpm = 17 gpm 18.5 gpm = 8 gpm 9.6 gpm 
For Steam-Operated Pumps* 
Liquid Suction (gpm) 
5-ft. Lift 10-ft. Lift 20-ft. Lift 
Discharge Head 50 psi Water 100 psi Water 150 psi Water 50 psi Water 100 psi Water 150 psi Water 50 psi Water 100 psi Water 150 psi Water 
0-4 53 gpm 48 gpm 30 gpm 46 gpm 40 gpm 22 gpm 28 gpm 21 gpm 8 gpm 
Gas Suction (cfm) 
Suction Pressure 30 psi Steam, Max. Outlet 0 psi 60 psi Steam, Max. Outlet 0 psi 90 psi Steam, Max. Outlet 0 psi 
Atmos. 36 cfm 30 сіт 28 сїт 
15" Hg 6 cfm 13 сіт 8 cfm 
* Charts show suction flow based on a 112" suction/discharge pipe size. To determine the suction flow for other pipe sizes, use the sizing factor shown in the table as a multiplier. 
For example, a pump with а 40-ft. discharge head, 5-ft. lift, and 200 psi water pressure, has a suction flow of 22.5 gpm (based on 112" suction/discharge). For the suction flow of 
a pump with a 174" suction/discharge, multiply 22.5 gpm by the 0.61 sizing factor to get 13.7 gpm. 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2701 


PLUMBING 
Water Softeners, Salt & Test Kits 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Water Softener Salt 


= Pkg. qty.: 1 bag 
= Pack unit of measure: each 
» Ship in pallet quantity (see 

Grainger.com for pallet quantities) 
Softener salt neutralizes acid and removes 
minerals and scale buildup in water to extend 
the life of fixtures, pipes, and appliances, and 
resist bridging and mushing in the brine tank. 
Larger cubes are less likely to clump together 
compared to smaller salt crystals. 


Crystal Form—Softener crystals help mini- 
mize tank residue and are made by evaporating 
salt water in shallow outdoor ponds. These 
crystals offer a natural option for softening hard 
water. 

Pellet-Formed—Pellets or pillows form when 
smaller salt granules are compacted together. 
These larger salt pellets are less susceptible to 
clumping than smaller salt crystals. 
Cube-Formed—Cubes form when smaller salt 
crystals are compacted together for extra hard- 
ness. The larger salt cubes help prevent salt 
from clumping in water softener tanks. 
Pellet-Formed Salt with Iron Fighter 
Additives—Salt pellets have additives that 
soften water with high-iron content. They 

are pillow shaped and help prevent stains on 
laundry, fixtures, tubs, and sinks. 
Cube-Formed with Iron Fighter Additives— 
Salt cubes soften water with high-iron content. 
They have a compacted shape for extra hard- 


Crystal Form 
522Х55 


РеПеі- 
Formed 
42DA14 


8 


Cube- 
Formed 
36JP55 


Е — ES 

Pellet- 

A 

etm Formed 
w/ Iron 
Fighter 

Additives 


53WX15 


r 


Water Softeners 


Water softeners use an ion exchange process 
to convert hard water into soft water by 
reducing mineral content. Hard water inhibits 
the effectiveness of laundry detergents, 
soaps, and shampoos and can cause bathtub 
rings and spots on glassware. Multi-Tank 
units include separate resin and brine tanks 
that work in tandem to soften water. 
Commercial Multi-Tank—Built for 
commercial use, they withstand constant use 
in hotels, restaurants, and large institutional 
facilities. 

Residential Multi-Tank—These tanks 
connect by a fill tube and include a discharge 
tube to flush out excess brine water. 
Residential Single-Tank—These systems 
consist of a resin tank and a brine tank in one 
cabinet for residential use. Single tanks have 
a smaller footprint than multi-tank softeners. 
These tanks use sensing technology to 
indicate softener efficiency while minimizing 
salt and water usage. 

WATER SOFTENER CHEMICALS 

iron & Rust Removers—Remove rust 

and other ferrous debris from the internal 
components of a water softener. 

Scale Inhibitor—Increases water treat- 
ment system efficiency by reducing the 
amount of scale in the system. 

Water Neutralizer—Helps keep water 
system parameters within acceptable 

levels by moderating the pH level of the 
system or by introducing organic reactants 

to remove contaminants. 

Drip Irrigation System—Metering pump 
system automatically injects solution from 
the feeder tank into an irrigation system. 


tar 3M JP PENTAIR  evenrure 


WATER CONDITIONING 


Neutra 7° 


Commercial 
Multi-Tank 
490R11 


Residential 
Multi-Tank 
54EJ97 


ness and prevent stains on fixtures, sinks, tubs, 
and laundry. 
Container Мі Item 
Description Size Model No. 
udin UE EU 
тота mE E 
ube-rorme: 
Pellet-Formed w/ Iron 40 1b 3100012408 53WXi5 Cube-Formed 
Fighter Additives 50 lb 100012467 45CL36 iret edad 
ube-Formed w/ Iron itives 
Fighter Additives 50 lb 100012432 52ZX54 S2254 
* LaMotte 018 v 
я 1 i 
Water Analysis ІШЕ 
НЕ 
- - { 
Test Strips and Kits i т 
| 
TEST STRIPS WATER ANALYSIS KITS i i E 
Monitor water without On-site kits use | ip 
EPA-based methods to 1 


reagents or full field kits. 
Use for drinking water, food/ 


test tap water safety in 


beverage processing, and private or public systems. 4EVZ3 
pool/spa water monitoring. ^ Laboratory certified. 
Rang Item Pkg. 
Testing Parameter (ppm) No. Qty. 
Test Strips, LAMOTTE 
Bromine 01010 4EVZ6 1 
Chlorine 10/50/100/200 4EWC7 200 
Chlorine Dioxide 0/10/25/50/100/250/500 4EVX3 50 
Chlorine Dioxide Low Range 0/0.25/0.5/1/3/5/10 4EVZ8 50 
Free Chlorine 0/0.5/1/3/10 4EVZ5 25 
Free Chlorine 0/50/100/250/500/800 4EVX4 50 
Hardness Low Range 0/30/60/120/180 4EVUS 50 
Hydrogen Peroxide 0/15/30/50/90 4EVU6 25 
Hydrogen Peroxide, Low 0/1/3/10/30/50 SUEE2 25 
Nitrate 0/5/10/25/50 4EVUS 50 
Peracetic Acid 0/10/20/50/85/160 4EVX2 50 
Peracetic Acid Low Range 0/5/10/30/50 4EVZ9 50 
QAC 200/400/600/1000/1500 4EVZ3 50 
QAC 50/100/200/400 4EVU1 100 
Total Chlorine 0/0.5/1/3/5 4EVU3 50 
Total Chlorine 0/0.25/0.5/1 /3 to 10 4EVZ4 25 
Item Pkg. 
Testing Parameter Brand No. Qty. 
Water Analysis Kits, PURTEST 
Gop er and ШЕГЕ —  — Purtest 5UZ80 1 
or Bacteria, Lead, Pesticide, Iron, Chlorine, Copper, 
Nitrate, Nitrite, Alkalinity, pH, and Hardness Purtest 50783 1 
For E. Coli, Coliform Bacteria, Nitrates, and Nitrites Purtest 5UZ79 1 


2702 GRAINGER. 
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Residential 
Note: We recommend that water be analyzed before Single-Tank 
selecting water treatment equipment. 490R05 pese 
Single 
Single Tank 
Single Tank Max. 
Tank Max. Brine Flow 
Maximum Resin Tank Rate Single Tank 
Pipe Grain Resin Cap. _ Brine Сар. Scale Regeneration Mfr. Item 
Size Capacity Tank Size (си. ft.) Tank Size (Ib.) (gpm) Water Used Model No. 
Commercial Multi-Tank Water Softeners, NORTH STAR 
1 Resin Tank; 1 Brine Tank 
71,000 129wx54 2 17x38/ 340 15 108 gal РА0715 490811 
1" 99,000 17% х 597" 3 24х50/ 1,000 20 166 gal РА1015 490807 
132,000 1739x597 4 24"х50/ 1,000 20 180 gal РА1315 490812 
» 132000 17x58 4 2x50 1,000 40 166 gal РА1325 490809 
330,000 24" x 72" 10 31"х51" 1,500 70 332 gal PA322S 490R06 
2 Resin Tank; 1 Brine Tank 
T 71,000 129" х 54" 2 17x38/ 340 15 108 gal РА0710 490813 
27 330000 24x72 10 3ftx5ft 1,00 70 332 gal PA322D 490816 
Residential Multi-Tank Water Softeners, 3M 
1 Resin Tank; 1 Brine Tank 
VW 56,800 10'x54 2 15'x34' 160 27 78gal 3MWTS200-125 54EJ99 
T 29,000 8" x 44" 1 15"x 34" 160 27 44 gal 3MWTS100 54ЕЈ97 
43,000  10'x44" 15  15'x34' 160 27 77 gal 3MWTS150  54EJ98 
Single Tank — Single Single 
Maximum Tank Max. Tank Max. 
Pipe Grain Resin Cap. Overall Overall Overall Flow Rate Mfr. Item 
Size _ Capacity (си. ft.) Height — Width Depth (gpm) Model No. 
Residential Single-Tank Water Softeners, NORTH STAR 
22,100 0.65 ШЕЛ 16%" 19%" Lad. NSC22 490R03 
1" 31,300 0.81 47% 161" 199 7.2 NSC31 490R04 
42,100 1:2 48" 17 21 9.9 15042 490805 
Container Item 
Description Removes Size No. 
Water Softener Chemicals 
Iron & Rust Removers, PRO PRODUCTS 
Feeder Dispenser Calcium 1 02 25FL87 
Potassium Permanganate Iron, Manganese 28 oz 29JA66 
Res Care Liquid Resin Cleaning Solution Calcium 1at 5ZFX1 
Rust Out Iron, Rust Build Up 22 02 5ZFW9 
Softener Mate All-Purpose Water Softener Cleaner Iron, Manganese, Metal, Sit 1.516 5ZFX0 
Scale Inhibitors, PENTAIR/EVERPURE 
SCALEKLEEN Scale 2.2 Ib 5WFHO 
Water Neutralizers, NEUTRA 7 
Prevents Corrosion = 71b 41N527 
Drip Irrigation System, PRO PRODUCTS 
Injection Feeder System — — 39AP34 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Drinking Water Filters 


ЭЭ PENTAIR 


Whole-House Drinking Water Filters esere шейле. ей» ума (OD, ЭМ 


These filters connect to water supply lines entering — Whole-House Drop In Water Filters are cartridges Whole-House Quick Connect Water Filters are 
houses or buildings to remove contaminants, protect that fit inside a filter housing and are easily replaced. cartridges with encapsulated filter media inside. 


pipes and appliances, and improve water quality. Filter housing required. Replacement is fast and easy without a filter wrench. 
Micron Flow Service Overall Item Pkg. 
Rating Rate Life Height Dia. Filter Media No. Qty. 


Reduces 
Whole-House Drop In Water Filters 
3M Aqua-Pure 


Scale, Sediment 5 micron 8 gpm 35,000 gal 93 28 Polypropylene 3P775 2 
1 micron 8 gpm 6,000 gal 10" 2%" Polypropylene 49X985 2 
5 micron 3 gpm 750 gal 937 EH arbon 1P754 2 
5 micron 8 gpm 750 gal 95 2 Polypropylene 1P753 2 
5 micron 16 gpm 1,500 gal 19 298 Polypropylene 2LMT6 1 
5 micron 20 gpm Not Available 931" 498 Polypropylene 4LW37 1 
Sediment 5 micron 45 gpm Not Available 20" 40" Polypropylene 4RP83 1 
25 micron 10 gpm 40,000 gal 95 LVA Carbon 12KX3 1 
25 micron 20 gpm 80,000 gal 20" 4W Carbon 1ZKK2 1 
25 micron 20 gpm Not Available 931" 498 Polypropylene 4RP82 1 
25 micron 45 gpm Not Available 20" 498 Polypropylene 4ВР84 1 
50 micron 8 gpm Not Available 991" 298 Polypropylene 4LW36 2 
50 micron 16 gpm 1,500 gal 20 2%" Polypropylene 2LMU1 1 
Culligan 
20 micron 5 gpm 16,000 gal 931" 298 Cellulose 29AH42 1 
Dirt, Rust, Scale, Sediment 30 micron 4 gpm 12,000 gal 95 2%" Polypropylene 29AH46 1 
50 micron 10 gpm 24,000 gal 991" 40" . Polyester 29AH48 1 Whole-House 
1 micron 5 gpm 8,000 gal 931" 2%" Polypropylene 29AH44 1 Drop In 
Dirt, Rust, Scale, Sediment, Silt 5 micron 5 gpm 8,000 gal 934" 2%" Polypro pylene 29AH43 1 
{0 micron 4 gpm 12,000 ga 93; AA olyester 29AH45 — 1 1P753 
Dupont 
Rust Sediment 30 micron 10 gpm 30,000 gal 10" 4 Polypropylene 25CA66 1 
Rust, Sediment, Silt 5 micron 5 gpm 15,000 gal 10" РА Carbon, Polypropylene — 25CA68 2 
Pentair/Pentek ; 7 
А ; 25 micron 2 gpm 50,000 gal 99 arbon 3FRT8 1 
Chlorine Taste and Odor, Sediment — micron 4 gm 100,000 ga 20° Carbon 53DT20 — 1 
Моана Quick Connect Water Filters 
Particulates 5 micron 20 gpm 100,010 gal 21 LVA Carbon 2MHW8 1 
Particulates, Rust 5 micron 20 gpm 100,000 gal 21" Ду" Carbon 10U923 1 Whole-House 
Particulates, Scale 5 micron 20 gpm 100,000 gal 21" 40" Carbon 10U924 1 Quick Connect 
3M Aqua-Pure 10U923 
Scale Not Rated 10 gpm 1,500 gal 8" 2% Polypropylene 3P777 1 
Э PENTAIR 
ae Culligan Water hrés P 
H H H H ; ~ пе res иг, bx; 
Under-Sink Drinking Water Filters Фф esne але pares as 
Under-Sink Drop In Water Filters install to a single water connection to Under-Sink Quick Connect Water Filters are cartridges with encapsulated 
reduce contaminants and improve water quality at the faucet. These cartridges filter media inside. Replacement is fast and easy without a filter wrench. 
fit inside a filter housing and are easily replaced. Individual filter housing is Under-sink or point-of-use filters install to a single water connection to remove 
required. contaminants and improve water quality at the faucet. 
Flow Service Overall ltem Pkg. 
Reduces Micron Rating — Rate Life Height Dia. Filter Media No. Qty. 
Under-Sink Drop In Water Filters 
Pentair/Pentek я " с 
А " 1 micron 1 орт 2,500 да 931" 278 arbon 1EDA3 1 
Chloramine, Chlorine Taste and Odor, Sediment 25 micron PLDT 28:000 Ga 20 D Carbon ТЕС? 1 
А 0.5 тісгоп z m 3,000 gal 4" 278 arbon 4PCC9 1 
2. Taste and d Zümicron 8pm 500001 — 957 97 Carbon 53DP69 1 
hlorine Taste and Odor, Methyl Tertiary Butyl Ether ; " " 
(MTBE), Volatile Organic Compounds (1005) 20micron — 1gpm 7,500 аі 9% 274 Carbon 4BA89 1 
0.5 micron 0.6gpm 20,000 gal 9%” 278 Carbon 1ECZb 1 
0.5 micron | 2.5gpm 5, 000 9%" 278 Carbon 6RKE5 1 
5 micron 1 орт 10,000 "s 934" 2% Carbon 4PCC2 1 
5 micron 2gpm 22,000 gal 934" 6%” Carbon 4PCDi 1 
5 micron 2gpm 25,000 да 9%” 498 Carbon 6ВКЕЗ 1 
5 тісгоп 25gpm 2, 500 478 ри Carbon ЭН КЕЗ 1 
А " 5 micron 4gpm 40,000 gal 20" 6%" arbon 4PCD2 1 
Chlorine Taste and Odor, Sediment 3 micron 4 gpm — 50,000 р 20° 4% Carbon 6RKE4 1 
5 micron 5gpm 5,000ga 9%” 278" Carbon 3FRT9 1 
10 micron 1 орт 2,000ga 9%” 298 Carbon 6RKEG 1 
10 micron 1 орт 3,000ga 93" 2% Carbon 4PCC8 1 Under-Sink 
10 micron 10рт 5,000 ga 991" 2% Carbon GRKE7 1 Drop In 
10 micron 2gpm 6,000 ga 20" 278 Carbon 4PCD3 1 
10 micron 20рт  10,000gal 20 2 Carbon 6RKEB 1 3FRT9 
Oil Not Rated — 10 gpm — 20" LVA Carbon 4BB22 1 
Under-Sink Quick Connect Water Filters 
3M Aqua-Pure 
Asbestos, Cyst, Lead, Particulates 0.5 micron 0.6gpm 1,500 ga 13% 4 Carbon 49Y007 1 т 
Asbestos, Cyst, Lead, Particulates, Sediment, Turbidity 0.5micron 0.5 орт 1, 150 ga 14 3% Сагһоп TWXRS 1 ж 
Cyst, Lead, Mercury, Particulates, Volatile Organic Compounds (VOCs) 0.5 micron 0.8 gpm 750 gal 1198 2%" Carbon 1MZU9 1 
Cyst, Lead, Sediment 0.5 micron 0.8 орт 75004! 1274 2% Polypropylene 1М706 1 
Dirt Scale, Sediment Buy! Ether (MTBE} 5 micron — 1.8gpm 2,000 ga 9%" ЗИ" Carbon 3P781 1 = 
ead, Methyl Tertiary Butyl Ether ; А x Я - 1 
Volatile Organic Compounds (VOCs) 0.5 micron 8.3 орт 630 gal 11% кул Polypropylene 5РВ97 1 ж. 
Lead, Sediment, Volatile Organic Compounds (VOCs) 0.5 micron  1.5gpm 2,000 ga 1398 ЗИ" Polypropylene — 5ВЕЕ7 1 
Particulates 0.5 micron 0.5 орт 2,000 ga 143% 3% Carbon TWXR8 1 
0.5 micron 0.6 орт 1,500 gal 1498 күлі Polypropylene — 4LW41 1 
Sediment 0.2 micron 2.50рт 6,000 ga 40" 4%" Carbon 352835 1 
call 5 micron 2 gpm 2,000 ga 698 4 Carbon 2P076 2 
ulligan 
Atrazine, Cyst, Lead, Lindane, Mercury, Methyl Tertiary Butyl Ether ; ` " 
(MTBE), Particulates, Sediment, Volatlle Organic Compounds (VOCs) 0.5 micron 0.5 дрт 50064! 12 2% Carbon 29AH58 1 
Nephros . 
Bacteria, Endotoxin, Viruses 0.005 micron 3gpm  NotRated — 13 2Ww He 55AV46 1 x 
Pentair/Pentek Under-Sink 
Atrazine, Chlorine Taste and Odor, Lead, Lindane, Sediment 0.5 micron 0.5 арт 500 gal БУМ 210" Carbon 1ECZ8 1 Quick Connect 
Chlorine Taste and Odor, Sediment 20 micron — 0.8 орт 2,500 gal 9%" 2% Carbon 6XUV2 1 352835 
Purlogix 
Chlorine Taste and Odor 5 micron — 0.8gpm 2,500 gal 11" 2% Carbon 39AP26 1 
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PLUMBING Scan. Order. Done. [= Ш 
Drinking Water Filter Housings & Filtration Systems Details on page A1. 


А Flow Connec. Max. Overall Overall Housing Max. Maximum Mfr. Item 
^ 5. an ai Rate — Size Pressure Height Dia. Color Material Pressure Temperature — Model No. 
qua-Pure ente 3M Aqua-Pure 
6YJ19 1ECP8 8 gpm 300 psi 12" 4%" Silver 304 Stainless Steel 300 psi 200 *F 5592001  6YJ19 
160рт 3" 125 psi MW LA Clear ^ Acetal/Isoplas: 125 psi 100 °F 5530008 17КК5 
" 1" 100psi 14%" ту" Blue Polypropylene — 100psi 100%Ғ AP801B — 61HJ88 
Culligan | 209pm —3j-— 400 psi 14/4" 7) Clear Polypropylene 100 psi 100°F  АР8ОЇТ  61HJ90 
29AH40 25. pm 1 100рі 24#'  7Y& Blue Polypropylene ^ 100psi 1002Ғ AP802B  61HJ89 
ulligan 
4 gpm ys" 125psi 12 5 Blue Polypropylene 125 psi 100 °F HF-150A 29АН40 
у "wu 8 gpm T 100 psi 15% 8% Clear Styrene Acrylonitrile 100 psi — 100^F ^ WH-HD200-C 53CF05 
3M » PENTAIR 10 ТШЕ ња 100 psi 1334 7% Blue Polypropylene — 100psi 100°F НО-950А 29АН47 
entair/Pente 
“ м ü ton 8 gpm Ww 125psi 1194 4% — Black Nylon 125 psi 160 °F 158319-75  4BB50 
Aqua Pune Callian We » PENTES 3! {25psi 12⁄2"  5y& Blue Polypropylene  125psi  125-^F 150067-75 1ЕСР4 
Drinking Water Filter Housings = zr: ISa T 
[| I [| u І 10 gpm NW 5 psi 5 Бу" ear Styrene Acrylonitrile psi 5 °F 71-75 5 
. 7 peice . һ уд" 125psi 22% 5/6 Blue Polypropylene 125 psi 1259: 150069-75 ТЕСР5 
Housings hold compatible drinking water filter cartridges. They Е 21 psi m m Siler 304 Stainless Steel al psi zr SE m ae acct 
Р 1 Я J psi a cal ue olypropylene psi ЫЯ - 
are composed of two parts: the filter cap and the filter sump. — 7 ---- 30psi 23% т” Blue Polypropylene — S0psi —1007F 150233-75 ВАТТ 
The sump is the container that holds the filter cartridge in place 9p ж 90 psi 25. Ty Blue Polypropylene — 90psi — 1007F 150467-/5 1ECP9 
and channels water through it for filtering. The filter cap allows ro UI T he Еш 70 үргоруеге S 100 E 15075975 ТЕАТ 
water to flow in and out of the sump correctly. 20 gpm —4 — 9gpsi 22% 71 Blue Polypropylene 90psi 100°F 150235-/5 1ECPG 
aja Э PENTAIR 
г а 
DE 3M Agqua-Pune PENTEK Culligan Water 
3M 1 Pentair/ Pentair Water 
Aqua-Pure | Pentek H H H H 
pari B ou Whole-House Drinking Water Filtration Systems 
= = Include filter, Filters connect to water supply lines entering houses or buildings to remove 
| housing, & head contaminants, protect pipes and appliances, and improve water quality. 
= Micron Flow Service Connec. Includes Max. Maximum Mfr. Item 
Reduces Rating Rate Life Size H w Valve Pressure Temperature Model Brand No. 
Chlorine Taste and Odor, Particulates 5 micron 200рт 100,000 gal T 25W  4W Yes 125 psi 100 °F 5621102 _ 3M 2MHW7 
Chlorine Taste and Odor, Particulates, Rust, Scale 5 micron 200рт 100,000 gal 1 y 25 20. Үвѕ 125 psi 100 °F 5621104 ЗМ Aqua-Pure — 49Y028 
А i 5 micron 8 gpm — уд" 1370 4% = 125 psi 100 °F 5529902 ЗМ Aqua-Pure — 3BU37 
Chlorine Taste and Odor, Rust, Scale, Sediment —5 micron 8 gpm = yr 190 Aw — ipsi 100° 5530002 3M Aqua-Pure — 2P275 
: y 3 Тя т E 2 ] 
бое Taste a Oo ейтеп ыны заем а s X 
Dirt, Rust, Scale, Sediment, Silt 5micron — 1.5 gpm 8,000 gal y 13° 5° = 125 psi 100 °F HF-360A Culligan 29AH41 
Particulates 5 micron 20gpm 100,000 gal 1 25W  4W Yes 125 psi 100 ?F 5621101 3M 2MHW6 
Rust, Silt 20 micron — 5 gpm 15,000 gal yr 137" 5 Yes 100 psi 100 °F WFPF38001C Dupont 25CA63 
2 20 micron — 10 gpm 30,000 gal T 13%" 7%" No 100 psi 100 °F WFHD13001B Dupont 25CA62 
Scale Not Rated — 10 gpm 35,800 gal yr iow 2% No 125 psi 100 °F AP43011 ЗМ Aqua-Pure 3Р776 


Sediment 5 micron 2 gpm ye TW 4% Yes 125 psi 125 °F 158581-75  Pentair/Pentek — 1ECR5 


Culligan Wal. P PENTAIR 


55° Э PENTAIR 3M 
- | зм Te % EVERPURE Aqua Tune" 
Pentair | Aqua-Pure Zi Е А : Е " 
245DC3 |... 5ВЕЕ6 E Under-Sink Drinking Water Filtration Systems 
Y » Include filter, Under-sink filters install to a single water connection to reduce 
| housing, & head contaminants and improve water quality at the faucet. 
Micron Flow Service Connec. Includes Мах. Maximum Mfr. Item 
А ы Dm Reduces Rating Rate Life Size H W X Valve Pressure Temperature Model Brand No. 
trazine, Bacteria, Chlorine Taste and Odor, ; ` ` н ; o 
Cyst, Lead, Lindane, Turbidity, Viruses 1micron 10рт 1,000 да w" 1194 12 No 100 psi 100°F . WFQT390005 Dupont 25CA76 
Atrazine, Chloramine, Chlorine Taste and Odor, Cyst, Lead, 
Lindane, Mercury, Methyl Tertiary Butyl Ether МЕ, Particulates, 0.5 micron 0.5 орт 500 gal ya" 14" 3%" Yes 100 psi 100 °F US-EZ-4 Culligan 29AH55 
Sediment, Turbidity, Volatile Organic Compounds (VOCs) Ё қ E 
Atrazine, Chlorine Taste and Odor, Cyst, Lead, Lindane, Sediment 0.5 micron 0.6 gom 750 gal 4 —12W 37" Yes 100 psi 100 °F F1000-B1B Pentair 245DC3 
Atrazine, Chlorine Taste and Odor, Cyst, Lead, Lindane, 0.5 micron 0.6 орт 675 gal 5€ 12w 8" Yes 100 psi 100 °F F2000-B2M Pentair 245DC4 
Sedimen py alatile Organic compounds (VOCs) 0.5 micron 0.6 gpm — 675 gal %” 12%" illW' Yes | 100psi 100 °F F3000-B2M Pentair 245DC5 
ЕЛДЕ ОАЫ Е Cre Lead, 05 micron 0.5 gpm 4804 07 19 44 No 125рі — 100*F ЕМ927570-75 Pentair/Everpure 23MU14 
Chlorine 15 and odor E TT тиз 5 тісгоп 1gpm 1,000 да % 127 4 Yes — 125psi 100 °F US-600A Culligan 29AH61 
orine Taste and Odor, Cyst, Dirt, Lead, Methyl Tertiary Buty! | Н " " ; o F 
Ether (MTBE), Rust, Volatile Organic Compounds (VOCs) 0.5 micron 0.6 орт 625 gal У" 15%" 10% No 125 psi 100 °F 5583101 ЗМ Адиа-Рше 5PR95 
Chlorine Taste and Odor, Cyst, Lead 0.2 micron 2.5gpm 6,000gal 3€ 16 47" No 125 psi 100 °F 5616318 ЗМ Aqua-Pure 357834 
Chlorine Taste and Odor, Cyst, Lead, Mercury, ; б ШЕ ; o Қ 
Particulates, Volatile Organic Compounds (VOCs) 0.5 micron 0.8gpm 750 gal w 12%" 3 Yes 120 psi 100 °F 04-99535 3M 56GW03 
Chlorine Taste and Odor, Cyst, Particulates, Sediment 0.5 micron 2gpm 200001 Я 15%" Зу" Yes 125 psi 100 °F 5609223 ЗМ Aqua-Pure БВЕЕб 
Chlorine Taste and Odor, Dirt, Rust 5micron 1.7 gpm 2000041 38 9%" 47" No 125 psi 100 °F 5528901 ЗМ Aqua-Pure — 2P075 
Chlorine Taste and Odor, Sediment 3micron 0.5gpm 2,000gal М' 1196 F No 100 psi 100?F Ү/Ғ0Т130005 Dupont 25CA78 
Cyst, Lead, Sediment 05 micron 0.8 gpm 750gal ve 10% 3' Yes 125psi 100° АБАУ LC зм Aqua-Pure 1М208 
= БЕ Reverse Osmosis Quick 3M 
«» Connect Water Filters Авале PN, 
» шн 
E if These filters use a multistage process including prefilters and semi-permeable membranes to filter 
3M XL 2 water for drinking and appliances. Replacement is fast and easy without a filter wrench. 
Aqua-Pure ume Dupont 6 Micron Flow Service Overall Filler Мет Pkg 
5PTO7 Ш 25САВ1 Reduces Rating Rate Life Height Dia. Media Мо. Qty. 
= 3M Aqua-Pure . 
E Particulates 5 micron 0.6 gpm 2,500 gal 14% 314" Carbon 5PTO7 2 
Dupont 
Cadmium, Cyst, Nitrate/Nitrite, Particulates, Arsenic, Selenium, 0.025 " а 
Total Dissolved Solids (TDS), Chromium (Trivalent) micron 29PM 3,000gal 13 3' Carbon 250483 1 
Chlorine Taste and Odor 1micron 2gpm 3,000gal  13' 3' Carbon 25CA81 1 
2704 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 


PLUMBING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Appliance Water Filters 
Flow Service Overall Item 
Reduces Micron Rating — Rate Life Height Dia. Filter Media No. 
3M 
Scale, Sediment 5 micron 2gpm  15,000gal 227" 4 Polypropylene 40ХА69 á me 
3M Aqua-Pure 3M a" 3M 
Chlorine Taste and Odor, Scale, Sediment 5 micron 0.5gpm 1,500 gal 854" 24" Carbon 3P782 22 
Chlorine Taste and Odor, Sediment 5 micron  0.5gpm 2,500 ga 10%" 2 Carbon 1ZKK3 40XA69 Aqua-Pure 
Cyst, Sediment 0.5 micron — 1.7gpm 14,000 gal 11 ЗИ" Polypropylene 49Ү025 нь ЗР782 
Particulates 0.2 micron 2gpm 9,000 ga 8%" 47" Polypropylene  61HJ77 А 
Scale, Sediment 5 micron 1.5 орт 10,000 gal 20" 3%" Polypropylene 49Ү023 
3M Water Filtration Products 
Cyst, Sediment 0.5 micron — 1.5gpm 9,000 gal 14%" 3% Polypropylene 5PT01 
Scale 5 micron 3gpm 20,000 gal 9%" 3" arbon 4NY65 = 
Scale, Sediment 1 micron 1.5gpm  10,000gal 12% 3%" Polypropylene 4NY64 E 
Sedimen 1 micron 1.5 орт 10,00004 127" 3%" Polypropylene 4МҮ63 | t 5 fi 
Culligan 
Chlorine Taste and Odor — 0.5 орт 2,500 gal 107" 274" Сагроп 29AH60 <er 
Dupont жн 
Rust, Sediment 1 micron 0.5gpm 4,000 ga 11" 4 Carbon 25CA87 м? -= 
Follett Ice à P 
Bacteria, Particulates, Cyst 0.5 micron 0.5 gpm 3,000 gal 147%" 3% Carbon 31MW56 
uc ilm — — 97%" Сагроп 31MW73 = 
oshizaki um 
Particulates, Dirt, Chlorine Taste and Odor, Rust 0.5 micron — 1.7 gom 21,000 ga 1470" ЗУ" Сагроп 31XC11 Follett ice 9 Hoshizaki 
= 0.5 micron 15gpm  — 1297 4 = 36RF14 31MWs6 || 31XC11 
A ; 10 micron 0.5gpm Мої Rated 2W 2%" arbon 36RF16 = 
Chlorine Taste and Odor, Sediment 40 micron 0.5 gpm Not Rate 7 РА Carbon — 36RF15 mm 
Manitowoc 
Scale id on 15и 200004 —256— б Carbon — LAM 
micron .5 gpm ,000 ga 8" E arbon 3M 
Scale, Sediment imicron 0.89pm 20,000 gal 13" 3" Carbon 101491 3M Maas Pii Culligan Water 
Sediment 5 micron Ворт 8000014 177" 6: Wound Cotton 101492 qur 
Nephros ; 
Cyst, Particulates 1 micron 1.5 gpm 9,000 ga 14 3" Carbon 55AV23 FOUET Ice-O-Matic 
Pentair/Everpure " І 
Bacteria, Cyst, Scale, Sediment 0.5 micron 1.7 gpm 12,000 ga 25" Зу" ER 53GK25 2 Manftowoc nephrés > PENTAIR everoune 
Pentair/Pentek 
Smicron 050рт  2000ga 10 2" Carbon  1EDBi  'PPENTAIR Scotsman Д несто завис 
5 тісгоп 0.5 орт 2,000 ga 10 2" Carbon 1EDB2 » mentee sn nus 
Chlorine Taste and Odor 5 micron 0.5gpm 2,000 gal 10" 2" Carbon 1EDB3 зенан 
5 тісгоп 0.5 орт 2,000 ga 10" 27 Сагроп 1EDB4 = 
20 0.8gpm 2500 gal 10° 2" Carbon АРАХ1 Ice Machine 
5 micron 1gpm Мо! Rated 10" 2 Resin 1bEDA6 ш 
Rust, Sediment 5 micron 10рт NotRated 10" 2" Resin 1EDA7 Water Filters 
5 micron 1gpm Мо! Rated 10" 2" Resin 1ЕрА9 
Sediment 5 micron 1gpm Мо! Rated 10" 2. Resin 1EDA8 Filters improve water quality to produce 
Scotsman i А 
Chlorine Taste and Odor, Scale Smicron — 2gpm  15000gal 15 Еуді - 3epoog purer ice cubes. They reduce contaminants 
КЕГЕ 0.5 micron — 17 gom 9,000 gal 20 4 = 36P056 and improve the longevity of commercial ice 
Lead 5 micron 0.59pm 500 (а! 10" PA = 2Р816 machines in restaurants, hotels, and offices. 


sioe 


Refrigerator Water Filters & Electrolux FRIGIDAIRE. 


These filters install inline to reduce contaminants and improve water quality. They provide ongoing 


filtration to deliver clean, better tasting water in residential and commercial kitchens. ) MI | 
Flow Service Overall Item à s $ 
Reduces Rate Life Height Filter Media No. $ о Ес, 
Electrolux MWF o 
Bisphenol A (BPA), Chloramine 0.5 gpm — 9%" Carbon 33UK04 Ww == Whirlpool 
Frigidaire " = 42ЕС74 
Asbestos, Bisphenol А (BPA), Cyst, Insecticides, Lead, = 
Mercury, Particulates, Pesticides, Pharmaceuticals 0.5 gpm 200 gal Carbon 28ҮН08 
Е 
Cyst, Lead, Pharmaceuticals 0.5 gpm 300 gal — Carbon 28YR62 — 
Whirlpool 
= = 8° = 42EG77 GE 
Chlorine Taste and Odor = = TW — 42EG74 28YR62 
= = 137" — 42EG76 
Micron Flow Service Overall Maximum Шет a p 
Reduces Rating Rate Life Height Dia. Filter Media Temperature Мо. Be | _ 
Hot Water & Steam Filters ре = 
3M — — 
Cyst, Scale, Sediment 0.5 micron — 1.5 gpm 9,000 да 16%" 4" Polypropylene 1009: 54EK05 Hot Water >i Beverage 99" 
Scale, Sediment _ 5micron 1.59pm NotAvailable 15" 3%" Carbon 1009: 54ЕК07 & Steam e Machine + ж 
3M Water Filtration Products 53GK30 CB5-S 53GK26 
Cyst. Scale, Sediment 0.5 micron — 1.5 gpm 9,000 gal 14%" 3% Polypropylene 100 °F 5РТ02 ЕЕ ш ы 
yst, Ы 0.5 micron  177gpm 1400001 18% 353% Polypropylene 100 °F 4DY61 | к 5 а 
1 micron 15gpm  10,000ga| 14% 39" Polypropylene 100 °F 5РТ04 "E E = 
Scale, Sediment {micron 1.70рт 12,600 gal 18% 3%" Polypropylene 1009: ^ 4DY57 | Е Eg 
5 micron 1.7 gpm 5,500 gal 18%" 336" Polypropylene 100 °F 4DY59 
{micron 1.7gpm _ 12,600 gal 186 33 Polypropylene 100°F 4DY56 3M zim un 
Sediment 5 micron 1.5 gpm 4,800 gal 14% 3% Polypropylene 100 °F 5РТ05 
5 тісгоп 1.50рт 4,800 да 14%' 3% Polypropylene 100 °F 5РТ06 ' 
Pentair/Everpure Э PENTAIR уези E | 
acteria, Cyst, i " " o | 
; 0.5 micron 1.7 орт 9,000 gal 20%" 3%" Carbon, Polyphosphate 100°F 536К29 
Scale, Sediment 
n = " эм" HydroBlend op Hot Water & Steam 
Scale 2 gpm 10 1% Polyphosphate 150 5WFGOÜ = | 
Scale, Sediment 5micron 1.70рт  6,000gal 14/7 3%" Carbon,Polyphosphate 100°F 536К30 & Beverage Machine à 
Beverage Machine Water Filters W t Fil t 
ater Filtration Products 
Dt sce Sediment 0.5 micron 1.59pm 9,000 ga 17" 3 Carbon 100?F . 1RWK6 a er І ers Я 
yst, Sediment 0.5 micron — 1.5 gpm 9,000 да 1" ЗИ" arbon 1009: ТЕМКА Filters improve water quality and extend the service life 
Scale, Sediment 5 micron 150рт 4,800 gal 13" ЗИ" Carbon 100?F — TRWK5 f А p ti q d h t t d 
sedimen 5micron 1.5gpm 4,800 0а 18 —3W Carbon i00*F  1RWK; 0 е in commercia! Kitchens, restaurants, ап 
entair/Everpure coffee shops. 
Bacteria, Cyst, Sediment 0.5 micron — 1.7 gom 9,000 gal 20%" ЗИ" Carbon, Agion 100?F 536К26 4 2 
Chlorine Taste and 5micron 1.70рт 60001 9% — Carbon, Polyphosphate 100°F 340337 Hot Water and Steam Filters withstand hot water 
біш, Scale, Sediment 5 micron 3.3 орт 12,000 gal 20 — Carbon, Ро yphosphate 100?F 340338 and steam to reduce contaminants in coffee, espresso, 
Di Deere erm Tre wur puce mese mr emer ША 
yst, Scale, Sediment 5 micron 1.7 gpm ,000 ga a 7” Carbon, Polyphosphate i В а intai 
Sediment 5 micron 3.3 орт 12.000 gal 20 2 Carbon {00°F 53Gk20. Beverage Machine Water Filters maintain better 
10 micron 8 gpm — 9% -- Polypropylene 80 °F 5WFG1 tasting cold beverages. 
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Appliance Water Filters 
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Bottle Filler Water Filters 


= Carbon filter media 
= Flow rate: 1.5 gpm 


Bottle filling stations use these water filters to 
remove contaminants and improve the quality of 


drinking water with no unpleasant smell or taste. 


Removes Particle 
Size Down To 


Reduces 
Elkay 
Chlorine Taste and Odor, Cyst, 
Lead, Particulates, Rust, Sediment 
Chlorine Taste and Odor, Cyst, 
Lead, Particulates, Sediment 
Chlorine Taste and 
Odor, Particulates 
Halsey Taylor 
Chlorine Taste and Odor, Lead, 
Particulates, Sediment 


Reverse Osmosis 
Appliance Water Filters 


Reverse osmosis uses a multistage process 
including prefilters and semi-permeable 


Less than 1 micron 


Elkay 
110265 | 

Service Overall 
Life Height Dia. 
150004 95 Зу" 
— 3,000 gal 104 3W 
— 3,000 gal 9%  3W 
600004 12 3” 
— 1,500 gal 12” ЗИ" 
— 3,000 gal 12” З?" 


54EJ76 


membranes to filter water for drinking and 
appliances. Most bottled water is processed 


using reverse osmosis. 


Flow 


Micron Rate Service Overall 


Reduces 
Arsenic, Barium, Cadmium, 
hromium, Copper, Fluoride, 


rticulates, Radium, Selenium, 
al Dissolved Solids (TDS) 
senic, Barium, Cadmium, 
romium, Copper, Fluoride, 


со ы 


шы 


, Radium, Selenium, Total 
issolved Solids (TDS) 
rsenic, Barium, Cadmium, 
hromium, Copper, Fluoride, 


E 
E 
© 


ulates, Radium, Selenium, 
al Dissolved Solids (TDS) 


© 


Os399zrooo9zrgyoog 
a 


E 


Total Dissolved Solids (TDS) 


f 

м 

s 
Beverage 4 


Machine - 
54ЕКО2 


Ice Machine = 
23NY88 


Т?» 


2706 GRAINGER. 
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Rating (gpm) 


hlorine Taste and Odor, Cyst, 5 


orine Taste and Odor, 5 


hlorine Taste and Odor, 5 


oramine 5 
Particulates = 


Life Height Dia. 


05 Not 2 


Available и 


Item 
No. 


2XJ47 


56ҒК57 
110265 


437724 


SWMUS 
34J832 


— 


Filter Media 


Pkg. 
Qty. 


1 


1 
2 


1 


Item 
No. 


Polypropylene 54EJ71 


05 100004 12" 3%" Carbon 54EJ67 

0.5 Not 12 3%" Carbon 54ЕЈ70 
" Available 

1 7,0044 22' 4% Carbon ^ 54EJ76 

Nm 18" 10%" Polypropylene 54EK53 

100 10004 12 Зу" Carbon ^ 54EJ77 

150 150gal 12 3 Polypropylene 54EJ69 


Beverage Machine & Ice Machine Filtration Systems 


Effective, easy-to-install solutions that meet 
the volume, water clarity, and maintenance 
expectations in most food service applica- 
tions. NSF certified. Filtration systems install 
new or replace existing filtration systems. 


» Max. pressure: 125 psi 
» Max. temp.: 100?F 


Reduces 
Beverage Machine Filtration Systems 
Chlorine Taste and Od 


Bacteria, Chlorine Taste and 
Odor, Cyst, Sediment 
Chlorine Taste and Odor, Sediment 
Ice Machine Filtration Systems 


Chlorine Taste and Odor, Cyst, Scale, Sediment 


or, Cyst, Particulates 


Bacteria, Chlorine Taste and Odor, 
Cyst, Scale, Sedimen 

Bacteria, Chlorine Taste and Odor, Cyst 
Bacteria, Chlorine Taste and 


Odor, Cyst, Sediment 
Bacteria, Chlorine Taste and Odor, 
‚ Scale, Sedimen 


Chlorine Taste and Odor, Sediment 


Bacteria, Chlorine Taste and Odor, Cyst 


Find even MORE on Grainger.com® 


Scan. Order. Done. --Г? 
Details on page A1. 
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Shower Water Filters адио 


55AV04 
Water filters for shower heads install inline to fit existing showers. These filters 
reduce contaminants and improve water quality in healthcare facilities. 


Flow Service Overall Item 
Reduces Micron Rating Rate Life Height Dia. Connec.Type Мо. 
Nephros 
0.005 micron З орт NotRated 7 2 NPSM 55AV03 
Bacteria, 0.005 micron З орт NotRated 13" 2%" NPSM 55AV05 
Endotoxin, Viruses 0.005 micron З орт  NotRated 7 2%" Quick Connect 55AV02 
0.005 micron З орт NotRated 13" 2%" Quick Connect 55AV04 
0.1 micron З орт М№ої Rated 10" 3 NPSM 55AV01 
Bacteria, Viruses 0.1 micron З орт  NotRated 4 3' Quick Connect 55AU98 * 
0.1 micron З орт NotRated 4" 3' Quick Connect 55AU99 T 
Safe Water Products 
0.15 micron 1.5gpm 1,320gal 9W' 1%" BSP 421W92 
Bacteria 0.2 micron 1.5 орт 1,320gal 5 1% BSP 421W94 
0.2micron 1.5gpm 1,320gal 5%" 1% BSP 421W93 


* Sink spout filter. 1 Sink and shower spray filter. 


Ж 


40XA67 


Appliance 
Water Filter 
Head, Series 
3M VH3 


= Max. pressure: 125 psi 
= Max. temp.: 100°F 

a Filters: 5 micron rating 
Head allows the operator to adjust the level of filtration to accommodate various 
types of products for custom water quality control. It works in food service and 
vending applications including ice machines, fountain beverage dispensers, 
coffee and espresso machines, hot drink vending machines, and steam cookers. 


сый” 


Compatible with Connec. Connec. Overall Overall Mfr. Item 
Grainger Part Number Size Type Height Width Model No. 
Appliance Water Filter Heads 
XA65, 40ХА66, 40XA68 іп FNPT Тіп 4% in 6213001 ^ 40XA67 
Flow Service Overall Item 
Reduces Rate Life Height Dia. No. 
Ice Machine Water Filters 
2 gpm 15,000 gal 22А. а. 40XA69 
; 3.5 gpm 25,000 gal 14% 40" 40XA68 
Scale, Sediment Барт 38°00 gal — 1756 Түрі 40XA66 
7 gpm 5,000 gal 20%" LVAI 40XA65 


Beverage Machine Filtration Systems— 
Eliminate contaminants and improve water quality. 
Ice Machine Filtration Systems—Reduce 
contaminants and improve water quality to produce 
purer ice cubes. 


Number of Filtration 
Cartridges System Cartridge 
Micron Flow Service Required 
Rating Rate Life Connec. Includes Overall (Sold Mfr. Item Item 
(micron) (gpm)  (gal.) Size Valve Height W Separately) Model No. No. 
0.5 17 14,000 yr Yes 21W' 4} 1 5616101 | 54ЕК02 | 54EK03 
0.2 2.5 25,000 yv Yes 144 5Ww 1 5616201 | 54EKO1 | 54EJ72 
0.2 3.3 35,000 VA Yes 17%" 5 1 5616301 | 54EK14 | 54EK15 
0.2 5 54,000 Ww No 20098 S 1 5616401 | 54EK25 | 54EK26 
3 3.3 35,000 VA Yes TR 5 1 BEV165 | 54EK20 54ЕК21 
3 5 54,000 Ww No 235%" 5" 1 BEV195 | 54EK27 | 54EK28 
0.5 15 9,000 3 Yes і" 4K 1 5616003 | 23NY88 | 23NY98 
0.2 2.5 25,000 ж Yes 147%" 5%" 1 5616203 | 23NY90 | 23NZ01 
0.2 3.3 35,000 Ww Yes iw 5 1 5616303 | 23NY92 | 23NZ03 
0.2 5 54,000 у" Үеѕ 235%" 5" 1 5616403 | 23NY94 | 23NZ05 
0.2 67 70,000 y Yes 18%" 5%" 2 5624503 | 23NY96 | 23NZ03 
1 15 10,000 Ері Yes i" 47" 1 5616004 | 23NY89 | 23NY99 
3 2.1 25,000 W Yes 144 5W 1 5616204 | 23NY91 | 23NZ02 
3 3.3 35,000 VA Yes 17%" 5 1 5616304 | 23NY93 | 23NZ04 
3 5 54,000 Ww Yes 28098 — 5 1 5616404 | 23NY95 | 23NZ06 
3 67 170,000 3 Yes 18%" 59 2 5624504 | 23NY97 | 23NZ04 
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Appliance Water Filtration Systems 


Э PENTAIR 


Complete Appliance Water Filtration Systems 


All systems and replacement cartridges are certi- 
fied for use in potable water applications. 


SR-X Scale Inhibitor Feeder and Deliming System, 
5WFH3—Provides scale reduction for steam applications 
as well as deliming capabilities. Include clear SR-X housing, 


F 
d 


M 


Coldrink 2-MC? System, 6XWU0—Improves the | R ju 

taste of fountain beverages and helps retain the 1. 2... package of Š 

beverage's carbonation. Micro-Pure Il media helps 9. С 
ч 


inhibit bacteria growth. Protects beverage system 
seals, pump, tubing, and small orifices from abra- 
sive wear, clogging, and corrosion. 


QL3-BH2 Coffee Filter, 6{WU1—Provides 
premium quality filtered water for coffee and 
beverage applications. Reduces scale buildup 
and prevents lime scale from forming in brewers. 
Micro-Pure ІІ media helps inhibit bacteria growth. 


Kleensteam ІІ Single System, 5WFG5 & Twin 
System, 6XWU2—Systems deliver high-quality 
filtered water for steam applications, and have 
scale inhibitors and deliming capabilities. Cartridge 
design is suitable for low- or high-flow capac- 

ity steamers. Improve the performance and help 
extend the life of steam equipment. 


Kleenware HTS-11 System, 5WFH4—Inhibits 
mineral deposits and provides corrosion protection. 
Helps extend the life of food service equipment. 
Suitable for use in commercial glassware washers, 
dishwashers, and warewashing booster heaters. 


E10 Coarse, 5WFH1 and 5WFH2—-Prefilter cartridges 
feature tightly spun media. 


Insurice Filtration Systems, 5WFG3 and 5WFG4— 
Reduce problems in ice machines caused by scale buildup 
from dirt and dissolved minerals. 5WFG4 features a water 
shutoff, flushing valve, and outlet pressure gauge. 


Insurice Single РҒ-12000, 6XWT9—Filter system 

reduces scale buildup from dissolved minerals and dirt, and 
helps reduce clogging of distribution lines, evaporator plate, 
and pump. Micro-Pure ІІ media help inhibit bacteria growth. 


QC7i Filter Head Assembly 5WFG6 and 5WFG8— 
Include a built-in water shutoff valve, pressure gauge, 

and mounting hardware. Accept many Everpure specialty 
cartridges including cartridges for ice, coffee, espresso, and 
fountain beverage machines. 


ScaleKleen Scale Remover/Delimer, 5WFHO—Can be 
fed into the water system without the use of hazardous 
chemicals or special piping. 


Replacement Filter Cartridges 


-F 


Ice Machine 
6XWT9 


Appliance Water Filter Head 


a Max. pressure: 125 psi 5WFG6 
Micron Flow Number of Max. 
Rating Rate Service Connec. Includes Overall Cartridges Press. Max. Mfr. Item 
(micron) Description Reduces (gpm) Life (gal.) Size Valve Height W Required (psi) Temp. Std. Model No. 
Beverage Machine Filtration Systems 5 = т 
А acteria, Chlorine Taste ап ` , н ор 
0.5 Coldrink 2-MC? System Odor, Cyst, Scale, Sediment 3.3 18,000 34 Yes 25%" 21% 3 125 100 NSF 42, NSF 53  EV932802-75 6XWUO 
Hot Water & Steam Filtration Systems " 
қ Bacteria, Chlorine Taste and б ' n В 
0.5 QL3-BH2 Coffee Filter Odor, Cyst, Scale, Sediment 0.5 3,000 vA Yes 16%" 3% 1 125 100°F NSF42,NSF53  EV927200-75 6XWU1 
5 KleenSteam II Single System Chlorine Taste and Odor, 2.5 10,000 yr Yes 25W 5 2 125 100 °F NSF 42 EV979721-75 5WFG5 
5 Kleensteam ШЕТІ ЕТЕДІ Scale, Sediment 5 20,000 y Yes 25W' 20%" 3 125 100%Ғ NSF 42 EV979722-75 6XWU2 
un Kleenware HTS-11 Scale ЕЙ! qo 43 о E 
Control Hot Water System RN 15 Уд № 127" 494 1 200 200 °Е NSF 60 EV979911-75 SWFH4 
= a D понов 6 = W No 12W 5W З 105 125°F  NSF42 ЕМ979720-75 5WFH3 
10 E10 10" Coarse Prefilter Cartridge Sediment 4 9,000 y No 12/7 БИ" 1 125 100%Ғ NSF 42 EV979580-75 5WFH1 
10 E1020" Coarse Prefilter Cartridge есте 8 9000 % No 22%" 5%" 1 125 100 °F NSF 42 Е/979590-75 5WFH2 
Ice Machine Filtration Systems 
0.5 Insurice 2000 Single System Bacteria, Chlorine Taste and ДЫ. 9,000 %' Yes 26W' 165 1 125  100?F NSF42,NSF53  EV932401-75 5WFG3 
0.5 Insurice 2000 Twin System Odor. Cyst. Scale, Sediment 3.3 18,000 y Yes 25W' 205 2 125  100?F NSF42,NSF53 ЕМ932402-75 5WFG4 
0.5 Insurice Single PF-i2000 , bySt, i T7 9,000 y Yes 28" 20" 2 125 100 °Е NSF42,NSF53  EV932421-75 6ХМТ9 
Connec. Connec. Overall Overall Max. Max. Mfr. Item Mfr. Item 
Size Type Height Width Std. Pressure Temp. Model No. Item Size Function For Use With Model No. 
Appliance Water Filter Heads Scale Remover/Delimer 
QC7i Single Filter Head Scale Kleen 21b 3 oz Reduces Scale  EV9797-20, Mfr. No. EV9797-21 EV979835-75 5WFHO 
іп FNPT 7%in 5 йіп NSF42 125 рѕї 100?F  EV927241-75 5WFG6 
QC7i Twin Parallel Head 
Эд in МАРТ 8%in 5%in  NSF42 125 рѕі 1,000?F EV927222-75 5WFG8 
Micron Flow 
Rating Rate Service Overall Max. Mfr. Item 
(micron) Description Reduces (gpm) Life(gal.) Height Dia. Temp. For Use With Std. Model No. 
Beverage Machine Water Filters 
0.5 4C Replacement Cartridge 0.5 3,000 14%" 3' 100°F Drinking Water Systems NSF 42, NSF 53 EV960100-75 5WFF7 
0.5 AC Replacement Cartridge Cyst. Chlorine Taste and Odor 0.5 750 107" 3' 100 °Е Drinking Water Systems МЕ 42, NSF 53 EV960112-75 5WFF8 
0.5 MC2 Replacement Cartridge yst, 17 9.000 21" 3' 100 °F Filtration System NSF 42, NSF 53 EV961255-75 5WFE9 
0.5 XC2 Ве lacement Cartridge 17 12,000 25V 3' 100 °F Fountain Beverage Systems NSF 42, NSF 53 EV961397-75 5WFF3 
1 ECP1 10" Prefilter Cartridge 10 — 9%” -- TF Mfr. No. EV9795-80 NSF 42 255481-43-75 5WFHS8 
10 EC110 10" Prefilter Cartridge Sediment 8 — 99 — 80°F Mfr. No. EV9795-80 NSF 42 EV953440-75  5WFG1 
10 EC210 20" Prefilter Cartridge 8 — 20%" — 80°F Plastic Prefilter System NSF 42 EV953420-75 5WFG2 
Hot Water & Steam Filters 
0.5 4H Replacement Cartridge Cyst, Sediment 0.5 3,000 14w Зу" 100 °Е Filtration System NSF 42, NSF 53 EV961100-75 53GK23 
0.5 BH2 Replacement Cartridge Chlorine Taste and Odor, Scale 0.5 3,000 143” 3“ 100 °F Filtration System NSF 42, NSF 53 EV961251-75 5WFF1 
0.5 МН2 Replacement Cartridge Cyst, Chlorine Taste and Odor, Scale 1.7 9,000 21" 3' 100 °Е _ Coffee Filtration Systems МЕ 42, NSF 53 EV961326-75 5WFF4 
0.5 OCS? Replacement Cartridge Scale 0.5 1,500 3" 3' 100 °F Coffee Equipmen NSF 42, NSF 53 EV961807-75 6TFD6 
5 4CB5 Replacement Cartridge = 17 6,000 3" 3' 100 °F Filtration System NSF 42 EV961716-75 6TFD4 
5 4CB5S Replacement Cartridge Scale 17 6,000 1234" 3' 100 °F Ice Filtration Systems NSF 42 EV961726-75  6TFD5 
5 7CB5 Replacement Cartridge 2.5 10,000 21 3' 100 °Е Steam Treatment Systems NSF 42 EV961816-75 5WFF2 
5 Claris XL Replacement Cartridge Chlorine Taste and Odor 1 1,900 18%" 5%” 86 °Е Filtration System NSF 42 EV433913-75 340334 
5 Claris XXL Replacement Cartridge 1 3,490 18%" 6%" 86°Р Filtration System NSF 42 EV433914-75 340335 
5 ESO 7 Replacement Cartridge Chlorine Taste and Odor, Scale 0.5 9,000 21" 3" 100 °Е Filtration System NSF 42, NSF 53 EV960725-75 5WFG7 
-- 750 Replacement Cartridge 0.5 2,000 20%" 3⁄4" 100?F Water Filtration Systems — EV960704-75 53GK22 
— HT-10 Replacement Cartridge Scale 15 60,0 000 931" 27" 150 °F Ware Washers NSF 42 EV979922-75 5WFH5 
— 55-10 Replacement Cartridge 2 10" 19€ 150 °Е Steam Treatment Systems NSF 42, NSF 53 EV979902-75 SWFGO 
Ice Machine Water Filters 
0.5 451 Replacement Cartridge Scale 2 15,000 141" 3%" 100 °F Filtration System NSF 42, NSF 53 EV960651-75 320149 
0.5 X 7SlReplacement Cartridge 3.5 25,000 20%” 37 100 °F Filtration System NSF 42, NSF 53 EV960601-75 32UL48 
0.5 120002 Replacement Cartridge Cyst, Chlorine Taste and Odor, Scale 1.7 9.000 21" 3' 100 °F Ice Filtration Systems NSF 42, NSF 53 EV961227-75 5WFE8 
0.5 140002 Replacement Cartridge Chlorine Taste and Odor, Scale 17 12,000 257" 37 100 °F Filtration System NSF 42, NSF 53 EV961237-75 5WFFO 
0.5 ee Replacement Cartridge Scale, Trihalomethanes (TTHM) 0.5 480 3.25" 3.25" 100 °F Filtration System NSF 42, NSF 53 EV961906-75 6TFD7 
05 7 ТН 896: in gpm, Белін 6 500 12%" БИ” 100°F Steam Treatment Systems NSF42 EV979845-75 53GK34 
— SS-IMF Replacement Cartridge 2 — 8” 1%” 150 °Е Combination Systems NSF 42 EV979932-75 SWFF9 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2107 
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PLUMBING 
Appliance Water Filtration Systems & Filter Bags 


1 Hot Water & Steam Filtration Systems 


= Max. pressure: 125 psi Systems operate with 2 separate streams exiting the manifold, with 1 stream 
= Max. temp.: 100°F adding a scale inhibitor from a dedicated cartridge, the second stream 


= NPT connection supplies cold beverage dispensers and includes no added scale inhibitor. 
= ae Carbon filter media. All systems are NSF Certified. 

54EK04 авмот “== А | Filtration) Repl. 
ee Micron Flow Service System | Cart. 
м6 Rating Rate Life Connec. Overall Mfr. Item Item 

x Reduces (micron) (gpm) ME Size Height W Model Brand No. No. 
—— Bacteria, Chlorine 5 — 54000 4" 24% 5/” 5624301 3M 54EK29 | 54EK30 
227 Taste and Odor. 02 5 70000 w 18" 5И” 5625501 3M 54EK33 | 54EK34 
Cyst Sediment | 10 108,000 % 2447 5% 5624201 3M 54EK31 | 54EK32 
узы: 15 162,000 96 24% 5V/ 5624102 3M 54EK37 | 54EK38 
yer 05 15 900 % 15%' 4%" 5616001 3M 54EK04 | 54EK05 

Chlorine Taste and Odor, 1 15 10,000 ж 14% 5" 5581906 3M Water Filtration: 4RWJ7 | 4NY64 


Dirt, Scale, Sediment Products 


Reverse Osmosis Appliance 
Water Filtration Systems 3M 


= Max. pressure: 125 psi Reverse osmosis filtration systems use a multistage process including 

= Max. temp.: 100°F prefilters and semi-permeable membranes to remove contaminants in 
water. RO water filtration systems install new or replace existing RO 
systems. These systems include filter heads, filter housings, filters, 
installation kits, and additional accessories. 


54EJ75 


Flow Daily Max. Overall Item 
Reduces Rate Output Pressure Height Мо. 
Chloramine, Chlorine Taste and Odor, Sediment, Total Dissolved Solids (TDS) 200 gpm — 200gpd 125 psi 22% 54ЕЛ5 
Chlorine Taste and Odor, Sediment, Total Dissolved Solids (TDS) 80gpm 300 ора  125psi 154 54ЕК51 
Total Dissolved Solids (TDS) 930 орт  1,000gpd 125 psi 34 54EK10 
Item 
p", » PENTAIR b» Pu н item, КӨ For Use With Brand No. 
^ J 2 м ounting Bracke 
| ) x gua ME Y2 in and % in Polypropylene Housing — Pentair/Pentek 4BB49 
Mounting ДІ in Polypropylene Housing Pentair/Pentek 4ВА69 
Д H H Bracket Kit 94 іп Polypropylene Housing Pentair/Pentek  4ВА84 
^ 4 Water Filtration - , н BB Polypropylene Housing Pentair/Pentek ЗАМҮ8 
a v АЙ = -Ring for 3M Housings 
‹ dBAeS Accessories каша ерсе: КЕ, 2°518, 20520 ЭМ Aqua-Pure —SREFG 
qt?» Additional O-rings, bag filter ¥ in Polypropylene Housing Pentair/Pentek 4ВА71 
? 4 j А % in Polypropylene Housing Pentair/Pentek 4BA72 
magnets, and strainer baskets are ^ Housing Wrench TO EH Housing Pentait/Pentek ABATS 
4BA69 available on Grainger.com. Wi in BB Housing Pentair/Pentek 4ВА68 
А Micron Rating 
1 5 10 25 50 75 100 800 
Bag Flow Pkg. Item Item Item Item Item Item Item Item 
Size X Rate Collar Type Qty. No. No. No. No. No. No. No. No. 
Polyester Material 
Galvanized Carbon Steel Ring, Max. Temp.: 250 °F 
4BU19 55gpm Напйе апа Ring 2 4BB64 | 4BB66 | 4BB68 | 4BB70 — 4BB72 — 
2 1200рт Handle and Ring 20 — 4BE10 4BE12 4BE14 4BE16 — 4ВЕ18 — 
» PENTAIR 4  30gpm  HandleandRing 20 = 4BE57 | 4BE59 | 4BE61 | 4BE63 = 4BE65 = 
512 i E Handle and Ring a E — — — — — — 1YBJ4 | ТҮВКІ 
ainless Steel Ring, Max. Temp.: 250 ° 
» етек 1 40gpm  HandleandRing 10 | 4BE88 | — = = = = = = 
1  40gpm Ring 10 — 4BE90 — 4BE92 | 4BE93 | 4BE94 | 4BU13 — 
2 80 gpm Ring 5 4BU14 | 4BU16 4BU17 | 4BU18 4BU19 4BU20 | 4BU21 E 
Felt Sewn Seam 4 — 20 pm Ring 20 | ABUS | — = = = = = = 
- 4 25 gpm Ring 20 — 4BU33 4BU34 | 4BU35 4BU36 4BU37 | 4BU38 — 
Filter Bags Polypropylene Material 
: Galvanized Carbon Steel Ring, Max. Temp.: 200 °F 
= Max. pressure: 200 psi 2 1 55 орт Handle and Ring 20 4BB74 4BB76 | 4BB78 4BB80 1YBE7 4BB82 
қ И Қ 2  120gpm Handle and Ring 20 — 4BE20 4BE22 4BE24 4BE26 = 4ВЕ28 = 
Multiple-layer bags have a composite construction 4  S0gpm Handle and Ring 20 4BE67 | 4BE68 | 4BE69 | 4BE70 | iYBFi | 4BE7i 
of microfiber, felt, and spun-bonded materials to Polypropylene Felt/Galvanized Carbon Steel Ring, Max. Temp.: 200 °F 
hold 3 to 4 ti dirt th tandard b 5gpm Handle and Ring 20 — — — 1YBF8 = — 
0 0 4 times more dirt than standard bags. Stainless Steel Ring, Max. Temp.: 200 °F 
All-sewn construction. For use with oxidizing 1 40gpm Handle and Ring 10 | 4BE80 | 4BE82 4BE83 | 4BE84 4BE85 4ВЕ86 4ВЕ87 = 
agents, organic solvents, petroleum and vegetable 4— 300m Ring J Apiga __ABEQ7  4BE98 | 4BE99  4BUI0  4BUTI | U2 | — 
oils, organic and mineral acids. 4 25 gpm Ring 20 = 4BU25 | 4BU26 = 4BU28 | 4BU29 | 4BU30 — 
Mesh Sewn Seam Filter Bags IP PENTAIR 


= Handle and ring collar 


Filter bags filter liquids in paint processing, food 


» PENTEK 
Pentair Water 


= Pkg. of 20 and beverage production, and water treatment. 
Micron Rating 
75 100 150 200 250 300 400 600 800 
Bag Flow Max. Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Size Rate Pressure No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
1YBN5 Nylon Material 
Galvanized Carbon Steel Ring, Max. Temp.: 250 °F 
1 60 gpm 200 psi — — — — — — 4BB98 
70 gpm 200 psi — 4BB84 4BB86 | 4BB88 4BB90 4BB92 | 4BB94 | 4BB96 — 
1 70 gpm 250 psi 1YBN5 — — — — — — — 
2 150gpm 250psi | 1YBN6 = = = - - - = 
2 150 gpm 200 psi — 4BE30 4BE32 4ВЕЗ4 4BE36 4BE38 4BE40 | 4BE42 | 4BE44 
3 20 gpm 250 psi TYBL4 | 1YBL5 | 1YBL6 | 1YBL7 1YBL8 ТҮВІ9 | 1YBN1 | 1YBN2 | 1YBN3 
4 35 gpm 200 psi == 4BE72 | 4BE73 4BE74 4BE75 4BE76 4BE77 | 4BE78 | 4BE79 
4 35 gpm 250 psi TYBN4 = — — — — — — — 
12 190001 ^ 250psi | ТҮВКЗ | 1YBK4 — ТҮВК5 = TYBK6 | TYBK7 | 1YBK9 | 1YBL1 
2708 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PLUMBING 


Filter Bags & Drop-In Filter Cartridges 


Bag Flow Max. 
Size Rate Pressure 
Polyester Material 
Galvanized Carbon Steel Ring, Max. Temp.: 

1 55 орт 250psi Handle and Ring 

2 120gpm 250psi Handle and Ring 

3  15gpm 250psi Handle and Ring 

4  30gpm 250psi Handle and Ring 
12 150gpm 250psi Handle and Ring 
Plastic Ring, Max. Temp.: 275 *F 

1 80gpm_ 70 psi Ring 

2 160gpm 70psi Ring 
Polypropylene Ring, Max. Temp.: 275 °F 

1 $80gpm  70psi Ring 

2  160gpm 70 psi Ring 
Polypropylene Material 
Galvanized Carbon Steel Ring, Max. Temp.: 

1 55gpm 200psi Handle and Ring 

2  120gpm 200psi Handle and Ring 

3  15gpm 200рві Handle and Ring 
12 1500рт 200 psi Handle and Ring 
Plastic Ring, Max. Temp.: 200 °F 

1 800рт  70psi Ring 

2  160gpm 70 psi Ring 
Polypropylene Ring, Max. Temp.: 200 °F 
410 20 дрт 200psi Handle and Ring 
420 40 gpm 200 psi Handle and Ring 


Collar Type 


PENTEK 


Pentair Water 


Э) PENTAIR » 


Pkg. 
Brand Qty. 
250 *F 
Pentair/Pentek 
Pentair/Pentek 
Pentair/Pentek 
Pentair/Pentek 
Pentair/Pentek 


20 
20 
20 
20 
20 


10 
10 


Parker 
Parker 


10 
10 


Parker 
Parker 


200 °F 

Pentair/Pentek 
Pentair/Pentek 
Pentair/Pentek 
Pentair/Pentek 


20 
20 
20 
20 


10 
10 


Parker 
Parker 


20 
20 


air/Pentek 
air/Pentek 


Item 
No. 


1YBC7 
TYBC4 
TYBD4 
1YBD1 
TYBG6 


1 


Drop-in Solid Filter Cartridges 


= Max. pressure: 125 psi 


Micron Rating 


Polypropylene cartridges capture and remove solid contaminants from water and industrial liquids. 


These one-piece, depth-type filters trap particulates throughout the filter structure. They fit compatible 


housings to provide filtration for process water, plating solutions, and chemical processing fluids. 


Micron Outside Inside — Maximum 
Rating Diameter Dia. Temperature 
; 2%" T 180° 
1 micron 25% Tu 176 °F 
2%" Ту" 145 Е 
; 2%" Ту" 1757 
5 тісгоп V» T 180 °Е 
298 TH 176 °F 
| 2%" 1" 180 °F 
10 micron 25 Tw 176 °F 
| 2%" 1 180 °F 
25 micron 294 Tw 176 °F 
50 micron 2% 1%" 176 °F 
75 micron 2% Тув" 176 °F 
Outside Maximum 
Micron Rating Diameter Temperature 
Baked Glass Fiber 
0.5 micron 2W 750 °F 
1 micron 2%" 750 °F 
5 micron 2%" 750 °F 
10 micron 2%" 750 °F 
Cotton 
; 2%" 120 °F 
1 micron 2 250 °F 
2%" 120 °F 
5 micron 2%" 250 °F 
2%" 250 °F 
2%" 120 °F 
10 micron 2 250 °F 
2%" 250 °F 
2%" 120 °F 
20 micron 2%" 250 °F 
2%" 250 °F 
2%" 120 °F 
50 micron 2%" 250 °F 
2%" 250 °F 
| 2%" 120 °F 
100 micron 2 250 °F 
Polypropylene 
2%" 120 °F 
5 micron 2%" 120 °F 
LVAI 120 °F 
2%" 120 °F 
10 micron 2%" 120 °Е 
ША 120 °F 
2%" 120 °F 
20 тїсгоп 2%" 120 °F 
ША 120 °F 
; 2%" 120 °F 
50 micron qu 190 °F 
75 micron 2%" 120 °F 
| 20" 120 *F 
100 тісгоп que 190 °F 


* 304 material grade. 1 316 material grade. 
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Flow 
Brand Rate 
Pentair/Pentek = 
3M = 
Pentair/Pentek | 2 gpm 
Pentair/Pentek = 
Pentair/Pentek = 
3M = 
Pentair/Pentek = 
3M = 
Pentair/Pentek = 
3M = 
3M = 
3M = 
10" H 
Flow Item 
Rate No. 
5 gpm 4NUX4 * 
5 gpm 4NUXS * 
5 gpm 4NUX6 * 
5 gpm 4NUX7 * 
3 gpm 3P811 
3 gpm 3P795 
5 gpm 3P812 
5 gpm 5P282 
5 gpm 3P803 
5 gpm 3P813 
15 gpm 3P804 
5 gpm 3P796 
5 gpm 3P814 
5 gpm 3P797 
5 gpm 3P805 
5 gpm 3P815 
5 gpm 3P806 
5 gpm 3P798 
5 gpm 1LPA9 
5 gpm 1LPB6 
5 gpm 3P787 
5 gpm 1LPF2 
5 gpm 1LPF3 
5gpm 3P788 
10 gpm TLPF4 
5 gpm 3P789 
5 gpm 5P297 
5 gpm 1LPF6 
5 gpm 1LNZ6 


4H 


5 10 25 50 75 100 200 
Item | Item | Item | Item | Item | Item | Item 
No. No. No. | No. | No. No. No. 
— — — — [|1YBC8| —  |1YBC9 
— — — | — |ТҮВС5| — |1YBC6 

TYBD5 1YBD6 1YBD7 1ҮВП8 1YBD9 | 1YBE1 | 1YBE2 
= = — | — HYBD2| — |1YBD3 
TYBG7 | 1YBG8 1YBG9 ТҮВН1 -- ТҮВНЗ 1YBH4 
4NVD9 | 4NVE1|4NVE2| — — — — 
4NVE7 | 4NVE8 |4NVE9 4NVF1| —  |4NVF2 4NVF3 
— — — — 4NVE4) — 
— — — — — -- | 1YBE8 
— — — — |1YBE4) —  |1YBES 
1YBF4 | 1YBF5 [1YBF6 1YBF7, —  |1YBF9 | 1YBG1 
1YBH6 | 1YBH7 |1YBH8|1YBH9| 1YBJ1 | 1YBJ2 | 1YBJ3 
4NVF5 | 4NVF6 |4NVF7| — — |4NVF9| — 
4NVG2 | 4NVG3 4NVG4 4NVG6 
4BA98 | 4BB10 | 4BB12 4BB16 
4BA99 | 4BB11 |48813 — — [48817] — 
97" H 10"H 
Item Flow Item Flow Item 
No. Rate No. Rate No. 

— — Tügpm 2МЈЕ8 

3FRU1 — = = = 

= 2gpm TECZ7 = = 

= = 10000 2МЈЕ9 

— — 5 gpm 4PCA4 

= = 10000 2МЈ61 

= = 5 gpm 4РСА5 

— — 10gpm 2М/62 

— — 10gpm 2М,/63 

— — 10gpm 2MJG4 

20"H 30" H 

Flow Item Flow Item 

Rate No. Rate No. 
10gpm  4NUY3 * — = 
100рт 4NUY4 * = = 
iügpm  4NUY5 * = = 
iügpm  4NUY6 * — = 
6 gpm 5P254 9 gpm 5P259 
6 gpm 1LPH4 9 gpm 3P799 
10 орт 5P255 15 gpm 5P260 
10 орт 5Р284 15 gpm 3P800 
10 орт 5P271 15 gpm 3P808 
10 gpm 5P256 15 gpm 5P261 
10 орт 5P290 15 gpm 3P809 
10 gpm 5P285 15 gpm 5P288 
10 орт 5P257 15 gpm 5P262 
10 gpm 5P286 15 gpm 3P801 
10 gpm 5P291 15 gpm 3P810 
10 gpm 5P258 15 gpm 5P263 
10 орт 5P270 15 gpm 5P292 
10 gpm 5P287 15 gpm 5P269 
10 gpm 1LPA7 15 gpm 1LPA5 
10 gpm 1LPB4 15 gpm 1LPB2 
10 gpm 5P265 15 gpm 3P791 
10 gpm 1LPF9 15 gpm 1LPG7 
10 gpm 4NVL8 — — 
10 gpm 1LPG1 15 gpm 1LPG8 
10 gpm 5P266 15 gpm 3P792 
10 gpm 4NVL9 — — 
10 gpm TLPG2 15 gpm TLPG9 
10 gpm 5P267 15 gpm 3P793 
10 gpm 4NVN1 — — 
10 gpm 5P268 15 gpm 3P794 
10 gpm 4NVN2 — — 
20gpm 1LPG4 30gpm ТІРН2 
10 gpm 1LNZ4 15 gpm 1LNZ2 
10 gpm 4NVN3 — — 


1YBC7 


«I» PENTAIR 


» PENTEK 
Pentair Water 


Felt Seamless Filter Bags 


Single-layer bags are ideal for high flow rates. 
Handle and ring sewn in at top allow easy filter 
changes. Welded seams. Glazed finish for low 
fiber migration, good depth filtration, and good 
solids-holding capacity. For use with alkalies, 
organic solvents, petroleum and vegetable oils, 
organic and mineral acids. 


domnick 
hunter 


а a À— MÀ 4 


Pentair/Pentek 
3FRU1 
20"H 30"H 40" H 

Flow Item Flow Item Flow Item 

Rate No. Rate No. Rate No. 
10001 АРСАб — — — — 
20gpm 2MJG5 | 30gpm 2МЈН2 40gpm 2М/Н8 
100рт 4РСА7 - — — — 
20gpm 2MJG6 | 30gpm 2МЈНЗ 40gpm 2MJH9 
10 орт АРСА8 — — — — 
20gpm 2MJG7 | 30gpm 2MJH4 40gpm = 2MJJ1 
10 gpm АРСА9 — — — = 
20gpm  2MJG8 | 30 орт 2MJH5 40gpm 2МЈЈ2 
20gpm 2MJG9 | 30gpm 2MJH6 40gpm 2М.43 
20gpm  2MJH1 | 30gpm 2MJH7 | 40gpm  2MJJ4 


Polypropylene 
1LNZ6 


domnick 
hunter 


Drop-In String & Blanket 
Wound Filter Cartridges, 
Series Fulflo Honeycomb 


» Inside dia.: 1" 

» Max. pressure: 30 psi 

= Pkg. of 6 

Single-piece construction eliminates spacers and 
bypassing. Cartridges trap the solid particles on and 
within the depth of the entire cartridge. Fit all similar 
competitive housings. Can be used in many fluid 
applications including oxidizing agents, concentrated 
alkalies, potable liquids, dilute acids, and alkalies. 
Also suitable for use with mineral acids, organic 
acids, solvents, petroleum oils, photo solutions, 
amines, and water. 


2709 


PLUMBING 
Drop-In Filter Cartridges & Bag Filter Housings 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Drop-In String & Blanket Wound Filter 
Cartridges, Series MicroKlean D 


= Outside dia.: 276" 
= Inside dia.: 1" 
» Max. pressure: 125 psi 


Suitable for food and beverage and other regulated 
applications. Allow for very low pressure drops, high 
flow rates, longer filter life, and more cost-effective 


filtration. Ideal for potable water, food processing, 
electronics, and electroplating applications. 


974" H 197" Н 
Flow Item Flow Item 
Micron Rating Rate No. Rate No. 
Cotton, Stainless Steel, Max. Temp.: 250 °F 
1 micron 2 gpm 2PWX7 4 gpm 2UDJ3 
25 micron 5 gpm 2UDG5 10 gpm 2UDJ7 
50 micron 5 gpm 20066 10 gpm 2UDJ8 
100 micron 5 gpm 2UDG8 — — 
Polypropylene, Max. Temp.: 150 °F 
5 micron 2 gpm 2UDH1 4 gpm 2UDK3 
1 micron 2 арт 2UDH2 4 gpm 2UDK4 
75 micron 5 gpm 2UDH8 = — 
100 micron 5 gpm 2UDH9 — — 


29" H 

Flow Item 

Rate No. 
6 gpm 2UDL5 
15 gpm 2UDL9 
15 gpm 2UDN1 
15 gpm 2UDN3 
6 gpm 2UDN5 
6 gpm 2UDN6 
15 gpm 2UDP4 


Drop-in Pleated Filter Cartridges 


= Polypropylene 
a Inside dia.: 1%” 


Abso-Mate—Absolute rated polypropylene 
construction is compatible with most chemicals, 
acids, bases, and solvents. Backwashable. 
1-pc. construction eliminates bypass. Ideal for 
membrane prefilter and chemical-handling 


applications. 
z 
í 
Abso-Mate Pentek ECP 
4NVJ5 4PAX4 
| 
| 
Pentek R Pentek S1 
4BA88 53DP12 


№ 
” Polyflow-G 


4NVR1 


Band Clamp Swing Bolt 
Closure Closure 
38FH45 38FH40 


2710 GRAINGER. 
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Pentek ECP—Resin-impregnated cartridge provides 
higher wet strength than regular cellulose cartridges. 
Offer high flow rates and dirt-holding capability, while 
maintaining extremely low pressure drops. 


Pentek R—Bacteria- and chemical-resistant, suit- 
able for residential and commercial applications. 


Э PENTAIR 9)» eene 


Drop-In String & 
Blanket Wound Filter 
Cartridges, Series DGD 


= Outside dia.: 4%” 
» Inside dia.: 1" 
= Max. temperature: 145°F 


10095 pure polypropylene construction has high 
chemical compatibility. Combines selective final 
filtration with appropriate prefiltration for up to 

3 times the dirt holding capacity of similar-sized 


sediment cartridges, and even greater capacity 4BA93 


than standard spun or string-wound cartridges. 
9%inH 20 in H 
Flow Item Flow Item 
Micron Rating Rate No. Rate No. 
1 micron 10 gpm 4BA94 20 gpm 4BA95 
5 micron 10 gpm 4BA92 20 gpm 4BA93 
25 micron 10 gpm 4PCD4 20 gpm 4PCD5 


domnick 


Darker pune » PENTAIR » PENTEK 


Pentek S1—Economical prefilter for dirt and sediment 
reduction in applications with chlorinated water. 


Polyflow-G—Thermally bonded 100% virgin polypro- 
pylene ensures clean filtrates and excellent chemical/ 
thermal compatibility. Ideal for solvent filtration, liquid 
clarification, recirculation, general water filtration, 
reagent-grade chemicals, and DI/RO prefiltration. 


934" H 10" H 11%" H 20" H 
Outside Max. Flow Item Flow Item Flow Item Flow Item 
Micron Rating Diameter Pressure Brand Rate No. Rate No. Rate No. Rate No. 
Abso-Mate Series, Polyprenylens, Max. Temp.: 200 °F 
0.2 micron 5 psi Parker — — 10 gpm 4NVJ5 — — 20gpm  4NVK3 
0.45 micron 5A $ psi Parker — — 10 gpm 4NVJ6 — — 20gpm 4МҮК4 
1 micron 2%" 35 psi Parker — — 10 gpm 4NVJ7 — — 20gpm  4NVK5 
5 micron 29 35 psi Parker — — 10 gpm 4NVJ8 — — — — 
10 micron 24" 35 psi Parker -- — 10 gpm 4NVJ9 — — -- — 
20 micron 234" 35 psi Parker — — 10 gpm 4NVK1 — — — 
40 micron 23" 35 рві РагКег 10 gpm 4NVK2 — — 20gpm 4МУК9 
Pentek ECP Series, Resin- Impregnated Pleated-Cellulose Polyester, Max. Temp- 125 °F 
1 micron yg Pentair/Pentek 0 gpm 4PAX4 = = = m 10gpm  4PAX6 
40" = Pentair/Pentek 20 gpm 4PAY1 — = = = 20gpm АРАҮ4 
5 micron 2% — Pentair/Pentek 10 gpm 4PCC5 = — — — 10001 4PAX7 
AW — Pentair/Pentek 20 gpm 4PAY2 — — — — 20gpm 4РСС4 
20 micron 298 = Pentair/Pentek 10 gpm 4PCC6 = = == = 10001  4PAX8 
4W = Pentair/Pentek 20 gpm 4PCC3 = = = = 20gpm . 4PCC7 
50 micron 2% - Pentair/Pentek 10 gpm ДРАХ5 — — = — 10gpm  4PAX9 
LVA Pentair/Pentek 20 gpm ДРАҮЗ — — = — 20gpm АРАҮ5 
Pentek R Series, Non-Woven Polyester Max. Temp.: 125 *F 
30 micron 2% Pentair/Pentek 10 gpm 4BA85 = = = — 100рт 4BB20 
TE = Pentair/Pentek 10 gpm 4BA88 = = = = 20gpm 4ВВ21 
i 298 Pentair/Pentek 10 gpm 4BA86 — — — = = — 
30 micron LV = Pentair/Pentek | 10 gpm 4BA87 = = = = = 
Pentek S1 Series, Resin- impregnated Pleated-Cellulose Polyester, Max. Temp.: 145 °F 
20 micron ys Pentair/Pentek 100рт 5 DP12 = = == = 
LVA Pentair/Pentek 10 gpm 4BA91 — = — — — 
Polyflow-G Series, Polypropylene, Max. Temp.: 160 °F 
0.2 micron 5 psi Parker — — 70 gpm 4NVU4 | 70 орт  4NVP7 | 140gpm  4NVU7 
0.5 micron p de psi Parker — — 70gpm . 4NVU5 — — 140gpm  4NVU8 
1 micron 2%" 35 psi Parker — — — — 70 орт . 4NVP9 — — 
3 micron 2%" 35 psi Parker — — — — 70 орт 4МҮҺ1 — — 
10 micron 234" 35 psi Parker — — — — 70 орт  4NVR2 — 
30 micron 234" 35 psi Parker — — 70gpm 4М/06 | 70gpm  4NVR3 1400рт  4NVUS 
Pentair Water Filtration 
Stainless Steel Bag Filter Housings ф PENTAIR #ф скутек 


= NPT connection 


These housings are durable, resist corrosion from caustic 
chemicals, corrosive fluids, oils, and gases, and withstand 
pressure and high temperatures. Type 304 stainless steel 
housings are easy to sanitize and resist corrosion caused by 


Bag Connec. Flow 
Size біле Rate 
Band ШЕШ Closure 
1 i 90 gpm 
2 2" 200 gpm 
3 bu 25 gpm 
4 1” 50 орт 
Swing Bolts Closure 
1 2 80 арт 
1 2" 90 gpm 
2 2" 200 gpm 
2 3 135 gpm 


Find even MORE on Grainger.com® 


Max. 


Pressure 


125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 


175 psi 
150 psi 
150 psi 
125 psi 


Maximum 
Temperature 


300 °F 
300 °F 
300 °F 
300 °F 


400 °F 
300 °F 
300 °F 
300 °F 


Overall 
Height 


water, heat, saltwater, acids, and minerals. Type 316 stainless 
steel housings have a higher nickel content than 304 stainless, 
plus molybdenum, for even greater corrosion resistance. These 
filter housings hold compatible process water bag filters in 
water management, food and beverage processing, and indus- 
trial processing applications. 


Housing Material 
304 Stainless Steel 316L Stainless Steel 


Overall Mfr. Item Mfr. Item 
Dia. Brand Model No. Model No. 
8% Pentair/Pentek | EST2NA410-75 38ҒН4З — — 
8% Pentair/Pentek | ES22NA410-75 38ҒН45 ЕЅ22МА6_10-75 38ҒН46 
4%” Pentair/Pentek | ES31NA410-75 — 38FH47 | ES3iNAGL10-75 38ҒН48 
4%” Pentair/Pentek | ES41NA410-75 — 38FH49 | ES41NA6L10-75 38ҒН50 
TW Parker CBG1S2T ANVC8 — — 
8% Pentair/Pentek | ES12NA415-75 38ҒН40 — — 
8%" Pentair/Pentek | ES22NA415-75 ЗВЕНА1 — — 
8% Pentair/Pentek | ES23NA415-75 38ҒН42 — — 
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Process Water Filter Housings 


4NVC6 


Filtration 


Carbon Steel Bag 
Filter Housings 


= Swing bolt closure 


Carbon Steel Cartridge 


Filter Housings 


= NPT connection 


Housings are extremely strong and withstand 
mechanical shocks and stress. Used for more precise 
filtering in industrial applications processing oils, 
machine coolants, chemicals, and noncorrosive fluids. 


3P769 


Connec. Flow Max. Maximum Cartridges Overall Overall Mfr. Item 
= NPT connection Size Rate — Pressure Temperature Req. Height Dia. Model No. 
: іы iW  65gpm  150psi 250 °F 3 19 79 3AL1 3ЗРТ769 
Housings are extremely strong to resist high т 105 орт 150рві 250 °F 6 2015 gy 6AL1 3Р770 
pressures, high temperatures, and withstand 
mechanical shocks and stress. They hold 
compatible process water bag filters in industrial 
applications processing oils, machine coolants, 
chemicals, and noncorrosive fluids. 
Bag Connec. Flow Max. Maximum Overall Overall Mfr. Item » PENTAIR Filter 
Size Size Rate Pressure Temperature Height Dia. Model No. Housing 
1 2'  80gpm 175psi | 400*F 41 79% CBC1S2T 4NVC6 » 
2 2" 80gpm 175psi 400 °F 56" 797  CBCiD2T 4NVC7 бс ыл 4ВА80 
Polypropylene 
Cartridge Filter 
Bag Housings Filter Bag 
A 4BA96 
= NPT connection 
4BA74 4BA75 Filter Housings resist acids, chemicals, corrosion, and abrasions, and offer 
impact strength and surface hardness. Feature a threaded cap cover. 
Felt Seamless Filter Bags trap fine particles that might otherwise pass through 
» PENTAIR the pinholes in sewn seams. Max. temperature for bags is 200? F. Pkg qty is 20. 


Bags have a handle and ring collar type. 


» PENTEK Bag Connec. Flow Max. Maximum Overall Overall Mfr. Item 
не Size Size Rate Pressure Temperature Height Dia. Series Model No. 
- Polypropylene Cartridge Filter Housings 
Nylon Filter mo Г 200рт 100рі — 1007F — 18% — 7/6 PBH 15036075 4BAB0 
5 = 1^" 20 дрт 100 psi 100 °F 1898" ТУ” PBH-410 150338-75 4ВА82 
Cartridge Housings 420 1 40gpm 90 psi 100 °F 2854" 7y PBH-420 150367-75 4ВА81 
. 1^" 40gpm 90psi 100 °F 2894" ТУ”  PBH-420 150337-/5 4BA83 
= Overall dia. 51%” 410 Bag Size 420 Bag Size 
= 34" connection Flow Item Flow Item 
; Micron Rating Rate No. Rate No. 
= Max. pressure 125 psi Felt Seamless Filter Bags 
Withstand higher temperatures than standard polypropylene (plastic) 1 micron 20 gpm 4BA96 40 gpm 4BA97 
housings. Economical alternative to stainless and carbon steel housings S micron 20 gpm ES 40 gpm ABADI 
7 3 10 micron 20 gpm 4BB10 40 gpm 4BB11 
Flow Maximum Overall Mfr. Item 25 micron 20 gpm 4BB12 40 gpm 4BB13 
Rate Temperature Height Model No. 50 micron 20 gpm 4BB14 40 gpm 4BB15 
8 орт 165 °F 12 150193-75 4BA74 100 micron 20 gpm 4BB16 40 gpm 4BB17 
20 gpm 125 °F 2214" 150194-75 4BA75 200 micron 20 gpm 4BB18 40 gpm 4BB19 
Э PENTAIR 3M 


» PENTEK Filtration Aqua Pune” 


Stainless Steel Cartridge Filter Housings 


= NPT connection 


Housings are durable, resist corrosion from caustic chemicals, corrosive fluids, oils, and gases. Type 304 stainless steel 
housings are easy to sanitize and resist corrosion caused by water, heat, saltwater, acids, and minerals. Type 316 stainless 
steel housings have a higher nickel content than 304 stainless, plus molybdenum, for even greater corrosion resistance. 
For precise filtering in water management, food and beverage processing, and industrial processing applications. 


Connec. Flow Max. Maximum Cartridges Overall Overall Mfr. Item 
Size Rate Pressure Temperature Req. Height Dia. Model Brand No. 
304 Stainless Steel 
т 150gpm 125 psi 300 *F 3 3377 6% ESC3202NB410-75 Pentair/Pentek | 38FH51 
2 150 0рт 125 psi 300 °F 5 33%" TW ESC5202NB410-75 Pentair/Pentek 38ҒН54 
2" 150gpm 125 psi 300 *F 5 43% TW ESC5302NB410-75 Pentair/Pentek | 38FH56 
27 150 0рт 125 psi 300 *F 7 44%” 9%” ESC7302NB410-75 Pentair/Pentek  38FH59 
304L Stainless Steel А 
2 30 gpm 150 psi 450 °F 6 33 14%" ALFE6-1-2F Parker БРАТ5 304 2” 
2 90 gpm 150 psi 450 *F 6 53 140" ALFEG-3-2F Parker БРАТ? 
316 Stainless Steel 38FH54 
A 32 gpm 150 psi 250 °F 4 1977 8' 4808713 ЗМ Aqua-Pure — 1ZKK6 К 
Fi 64 gpm 150 psi 250*F 8 29/7 F 4808714 ЗМ Aqua-Pure — 12ККТ 316L Stainless 
т 96 gpm 150 psi 250 °F 12 3914" 8' 4808715 ЗМ Aqua-Pure — 1ZKK8 Steel 
316L Stainless Steel 38FH58 
2 150 орт 125 psi 300 °F 5 23 TW ESC5202NB6L10-75 Pentair/Pentek | 38FH55 
» 150 gpm 125 psi 300 *F 5 43% TW ESC5302NB6L10-75 Pentair/Pentek  38FH57 
2 150 gpm 125 psi 300 °F 7 34V 93r ESC7202NB6L10-75 Pentair/Pentek  38FH58 
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PLUMBING Scan. Order. Done. [2 
Water Heaters Details on page А1. 


Commercial Electric Water Heaters | КЕПТІ й еше 
= 34" NPT water connection, except Heavy-Duty models are 11" Light-Duty—Use in applications requiring moderate quantities of hot Жа 
a Include T&P valve ; water. Feature innovative upper and lower resistored elements. Max. 


» 3-yr. limited manufacturer's warranty on tank and temp. setting: 180°F. 
1-yr. limited manufacturer's warranty on parts Heavy-Duty—Models provide high hot water recovery in applications requiring large 
Point-of-Use, 1-Phase—Provide hot water at the consumption point quantities of hot water. The System Sentinel feature provides a diagnostic panel with 
and help reduce costly temperature loss due to long piping runs. LEDs that correspond to the number, location, and status of each element. Multiple 
screw-in type stainless steel elements resist burn out and corrosion. Include a full port/ 
full flow brass drain valve. All 3-phase models are field convertible to single-phase. 


Recovery 120 208 240 277 Recovery 208 240 480 
Tank Overall Jacket @100 Total | Item Item Item Item Overall Jacket © 100 Item Item Item 
Capacity Height Dia. FRise Watts | No. No. No. No. Tank Capacity Height — Dia. FRise Total Watts, Мо. No. | No. 
Point-of-Use, 1-Phase, ТЕШЕ — Light-Duty, 3-Phase, 2-Element 
gpn 1, == = io i E = — 
OR NEUE 8gph 2.000W 3CFF9 31CD84 | — 310086: 30001 9^ 22 win 6,000 W | 98UN78 
99 12 gph 3,000 Ү/ 6UTO8 BUTS — 6UTIO 30 in — 6000W |38UN80 | — = 
24gph 6,0001// — 310085 | — - 
1534in 6gph 1,500 W 21ХР24 = = = 18gph 4,500 W | 38UN92 = = 
8gph 2,000 М/310087 31CD88 | — 316091 40.0 gal 48in 20%in 24gph  6,000W |38UN98 | — — 
10.0 gal 22 76 in 12gph 3,000 Wi 6UTO1 3СҒ61 316090 | 3CFG2 9 i 24 an 6,000 W | 38UN94 |38UN95 = 
18 gph 4,500W| — 31CD89 zm E 36gph 9,000 W | 38UN96 = = 
24 gph 6,000W| — 6702 — | 60704 470gal  32in 26/in — 12,000W| — — |S38UN89 
Point-Of-Use барһ 1,500W21XP25 | — = = 
3CFF9 8 gph 2,000 М/310092/ — — 21ХР26 m 1800! 4500W | 38UP05 — | 380Р08 
15.0 gal 24 %іп17%іп 12gph 3,000 М/ 310093 310044. — 310097 50001 58 Zin 20 Ит оор 6000W | 38UP02 | 38UP03 | 38UP04 
18 gph 4,500// — 3100095 | — = 49 gph 12,000 W | 38UP06 | — |38UP10 
24 gph 6,000W -- 1316096 — — "n ww 4igph 10000W| — —  |38UP12 
6gph 1.500W21XP27 | — — — 65.0gal 59%іп 22 Yin Д = = 
1 49 gph  12,000W | 38UP15 
8gph 2,000 W/31CD98 31009 — | — - 24gph 6,000 W = 38UP18 — 
19.9 gal 25 v& in 1934 іп 12 gph 3,000 W| 3CFG3 | 3CFG4 — 3CFG5 80.0 gal 59%in 23%in 36 gph 9000 W 38UP22 = = 
18 gph 4,500W — 31001 -- 316504 49gph 12000W| — | = 38UP20 
a ,,..,^49ph 6,000W — _ 6UTOS |310Е03 | 6UTO6 Recovery m 240 Зай 
30.0gal 32in 22%in - 6000W — 38UN77 | — - 
пе сеп een : y Tank No.of Overall Jacket G 100 ‘Total | ltem | item | ltem 
Recovery 208 277 Cap. Elements Height Dia.  FRise Watts No. No. No. 
Overall Jacket @100 Total Item Item FE TEE & 3-Phase "—— 
Tank Cap. Height Dia. F Rise Watts No. No. ain 29 0р A I И-ы = 
Light-Duty, 1-Phase, 2-Element 50.0 gal —3 — 4394in 26 Ain 74 gph 16000W. — | 2VRET | 2VRES 
30.0 gal 30in 22 %in  — 4,500 W | 38UN79 — 6 26 Жіп 74gph 18,000 Wi 3CFH2 — = 
-- 4500\\/ | 38UN85 = 3 28% in 36 gph 9,000W 473N41 | — = 
38.0 gal 31 %in  23in — 6,000 W | 38183 = 3 28 Yin 50 gph 12,000W — —_| 21XP18 
TE ЛЕП ыш а pee ш 
| .  i8gph 4,500 М/ = 38UN99 ‘in 74gph 18, — = 
40.0gal 48 %іп 20%in 24gph 6,000W | 38UN90 — 6 28 Yin 112 gph 27,000 W| — _—___|21XP19 
32 gph 8000W | 381191 = 6 28 Йіп 149 gph 36,000 W — 6E744 | 21XP20 
20gph 5000W | 38UP14 = 3 30 in 74 gph 18,000W| — 6E745 | 21XP21 
65.0gal 59%іп 22%in 41 gph 10,000W| 380Р11 - 6 30 Жіп 74gph 18,000 W| 3CFH3 — — 
. . 490рһ 12,000W| 38UP13 — 6 30 йіп 99gph 24000W — | — |21XP22 
119047 6276in 28%in 410рһ 10,000/// 38UP23 — 119044 6 6, 30 Ain 112gph 27.0000 — -  |21XP23 
6 30 іп 149 gph 36,000 W| — | 6E746 | 6E747 
9 304 in 149 gph 36,000W 3CFH4 | — m 
iaht. 9 30 in 223 gph 54,000 — = 3CFH6 
Seapine 120.0 gal — 8 30 in 223 gph 54000 Wi 3CFHS | — = 
Heavy-Duty, 3-Phase ў қ 
85.0 gal 57 Vig in 28 їп 149 gph 36,000 W 31CE38 | — — 
99 9 161158 іп 223 gph 54,000 W| 352886 | — = 


Residential Marathon—The seamless, blow-molded polybutene tank impervious to corrosion and rust. 
: 2 The durable, molded polyethylene outer shell resists dents, salt air, and scratches. Includes а 
Electric Water 


thermally-fused upper element, and titanium lower element. Used in a residential application 
has limited lifetime tank warranty, 6-yr. limited parts warranty when registered online within 90 


Heaters days of installation. Commercial application has 5-yr. limited tank warranty, 1-yr. limited parts 
= 34" NPT water connection warranty. 
Classic Point-of-Use " liclude T&P valve Table Top—ldeal for installation in kitchens or other work spaces. Model has an acid- and 
38UN65 = 1-phase | heat-resistant baked enamel top, 4" backsplash, and rear plumbing connections. 6-yr. limited 
Д = Low-lead compliant — manufacturer's warranty on tank and parts. 
Include full flow brass drain valve, except 
for Classic Point-Of-Use models. Recovery _ Uniform Overall Jacket Mfr. Item 
Tank Capacity Total Watts @90F Rise Energy Factor Height Dia. Model. No. 
Classic Point-Of-Use—Can fit under Classic Point-0f-Use, 120V, Side Connection 
cabinets, counters, or mop sinks. One 6.0 gal 15%in 15%in PROE61RHPOU 38UN65 
resistored stainless steel element to help _ 10.0 ga 2,000 W 9.0 gph = 23in 15Йіп PROETOTRHPOU 38066 
; еі 15.0 gal i i 24ain 17%іп PROE151RHPOU  38UN67 
prolong anode and tank life. 6-yr. limited - 153 ga 25 Ysin 19% in PROE201RHPOU  38UNGB 
manufacturer’s warranty on tank and 30.0 gal 0.9 32in 22%іп РВОЕЗО 1 RH95 POU 38UN41 
parts Classic, 240V, Top Connection 
| 28.0 0а 30 in 23in  PROE28S2RH95 380142 
Classic—The resistored copper upper 30.0 gal 4.500 W 21.0 gph 0.92 47 y in 19 5 in ЕЕ D RH95 — 38UN45 
i i 36.0 gal І ) 31%in 24 7% іп РВОЕЗ6 52 RH95 380843 
element and resistored stainless steel 10008 s йл 90 ein PROEAO MA RHOS  SBUNAB 
lower element help prolong anode and 50.0 ga ] | 58% in 20%іп PROES0T2RH95  38UN47 
tank life. Include an EverKleen self clean- (Marathon, 240M, Тор Соппесіоа oh 09 ipei уп MRADMSC  SBUNSS 
Н n Ер з, 5 Я i $ 2 Д 
Classic ing device. 6-yr. limited manufacturer's Tahle Top, 240V, Top Connection 
38UN47 warranty on tank and parts. 40.0 ga 4,500 W 21.0 gph 0.81 36 in 24 in 88H-40D 38UN69 
H О Eemax 
й Electric Hot Water Auto Booster «Q Eemax 


Compact unit only operates when hot water is required Eco modes. Model has an external temperature display, rugged stainless steel 
and provides up to 45% more hot water capacity. Booster heat exchanger, and a field serviceable element. Accuracy: +1°F. ETL Listed. 


can be installed on an existing tank water heater or quater Temp. Temp. Rise Temp. Rise Тт шін ІШ пеп 
а nearby wall, and features programmable Vacation and Sms oir, 82 P S7 °F — 240 7.200 W HATBOO724052CE25- 
2712 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PLUMBING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Tankless Water Heaters & Elements 
Insert а-а 
Length Item 

mS " pale Voltage* (іп.) No. 

igh-Watt Density - 

Approved Vendor, Copper Sheath 22 Eemax 

1,500W Вой On 120 V тіп 2E491 Hot Water Solutions Made Easy Q Сетах 

1,500 W Ботен n 120V 7%in 26457 3B H 

1,500W 5сгеміп 240V 7%іп 2E460 

2,000 W ScrewIn 240V  7%in 2Е756 (2 osc 

ТШИ quern 201 sen ENT Electric Mini-Tank p 

i crew In 16 In = | 

3,500W 5сгеміп 240/ 12 %віп 2E759 есше Wini- ian 

4500W ScrewIn 240V 13%віп 2E760 2E768 Water Heaters 

ow-Watt Density 

Approved Vendor, Copper Sheath m | 

750W  Screun 240V 734i 2E458 » Factory-installed T&P valve |. 

1200 W “fot On 1201 Ts 2E Simply plug into a standard wall . d 

1,500 W Биен n 120V 7 % in 2E295 outlet and set thermostat control, 

1,500W 5сгеміп 240V 7%іп 2E298 

1,650 \/ ScrewIn 120/ 9'%ein 2Е754 except 21EW70 and 5АЕ45 are а 
2.000W 5сгеміп 240V 106 in 2Е299 hardwired. All have glass-lined tank = ы 
220) M Screw n 242 ү 7 Ил in БЕЗ with titanium inside, stainless steel 

3.500 W Screwin 240/ 91%6іп 2E302 heating element, and 30" grounded 

4,500 W 5сгешіп 240V 11 п 2Е303 16/3 cord. Eemax MiniTank models 

Nickel-Based Alloy Sheath жк x 

Approved Vendor, Nickel Base Alloy Sheath o have а 5-yr. limited manufacturer's 

j crew In 32 ІП 

3,500W 5сгеміп 240V 13 іп 2E766 wan ranty. Bosch heaters have up to 

4,500 W оган n 240V 16 % in 2E673 98% thermal efficiency and a 6-yr. 4JY90 

5.000 W 5сгеміп 240V 19 %in 2Е767 „e = imi , : 

6000W 5сгеміп 240/ 22%іп 2Е768 "шыт . 2 limited manufacturer's warranty 

Threaded mam =ANGUARD UL Listed and UPC Certified; except 

, Lopper ѕпеа! | 

2000W Straight 120V 727517 15528 Electric Wat Eemax models are ETL Listed, CSA а. 
3000W Foldback 2081—1119 11154576 ЕЛЕСІГІС Water and UL Certified. 


4,500W Straight 240V 13 Zin 15A529 
i ; Hea e E emen Tank Water Total Amps Temp. Overall Overall Overall Mfr. Item 
6,000 W_Foldback 208 1555 ІП 154573 t r І ts Cap. Connec. Watts Voltage А! Range Height Width Length Brand Model Мо. 
6,000 W Foldback 240V  15Y6in 15А571 Mini-Tank Water Heaters 


Ж 
Cae Al e 147 15878 All models include a gasket. 15gal.i/2iNPTI440W 120 12A 50°to 140°F 15 іп 934in 10їп Eemax EMT 140450 
VANGUARD: Copper Sheath Wem | 2:5 9811/21 NPTLA4QW 120 12A 50°to 140°F 17 in ii 11 Yin Еетах ЕМТО.5 21EW68 
VANGUARD, Copper Sheath | |0000 ы im tem | 27 gal 1721 NPTT.440 W 120 42A 65° to 145°F 13% in 13% in 10% in Bosch ES2.5 41/80 
BEER. Tike Sheath — ÁO" — | "gal. V2inNPTLAJOW 120 12А 50° to 140°F 18% in 12% in 13in Eemax EMT4 21EW69 
4500W Foldback 240V 16 %in 15533 Element, 6000W, 480V, 192 n L2XE69 | 408. T/2InNPTT40W 120 12А 650145 13%4 in 13% in 13 біп Bosch Е54 11/90 
aM EE acs RATES REVS Gee ine nce б gal. 3/4in NPT1 440W 120 12A 50°to 140°F 21 in 14 in_14 Yin Eemax ЕМТ6 21EW70 
AETHERE la a 23% T gal 3/4in NPTLA40W 120 12A 65° 10 145°F 17% in 17 %in 14% in Bosch  ES8 SAE45 


Chronomite Electric Tankless Water Heaters = Chronon === 


Up to 99% efficient and provide unlimited hot water on demand. Feature vandal-resistant aluminum housing and 
include compression fittings and faucet controls. 54EL15 to 54EL18 have user adjustable temperature and water flow 
(0.35 to 5.0 gpm). 10G720, 6DXT1, and 6DXT2 are designed for low-flow, handwashing applications and are cold 
water feed only. All models are certified for use in potable water applications. ADA compliant; UL and IAPMO Listed; 


HUD. Eg Cem 
Temp. Temp. 
Water Amps Min. Flow Rise 9 Rise 9 Mfr. Item =e ies 
Connec. Watts Voltage AC Activation Temp. Range H w D 0.5 орт 1.5 орт Model No. & ы т 
1800 120VAC 15 0.35 gpm 80° to 120°F 6'4in 9%іп 2%in 25°F -- 5ВН-151/120 HTR-| 106720 ! 


2400 120VAC 20 0.35 (рт 90° to 120°F 6 Yin 9%іп 234in 33°F 11°F SR-20L/120 HTR-I 6DXT1 

3600 120VAC 30 0.35 gpm 90° to 120°F 6 Yin 9%іп 2%in 49°F 16°F SR-30L/120 HTR-|_ 6DXT2 

%in 4150 277VAC 15 0.35 gpm 80° to 120°F 6 Yin 9%іп 2%in 57°F 19°F SR-15L/277 HTR-| 190803 
Compression 4160 208VAC 20 0.35 gpm 80° to 120°F 6 Yin 9%in 2%in 57°F 19°F SR-20L/208 HTR-| 106722 
5540 277VAC 20 0.35 орт 80° to 120°F 6 Yin 9%іп 2%in 76°F 25°F SR-20L/277 HTR-| 106723 


6240 208VAC 30 0.65 орт 80° to 120°F 6Yin 9%їп 2%in  — 28°F  SR-30/208 HTR-| 100725 6DXT1 
8310 277VAC 30 0.65 gpm 80° to 120°F 6 Жіп 9%in 2%in — 38°F  SR-30/277 НТВ-І 100724 
8320 208VAC 40 0.65 gpm 80° to 120°F 6'Ain 9%іп 2%in — 38°F  SR-40/208 HTR-| 190804 
11,520 240VAC 48 0.35 gpm Ambient Plus Temp Rise 9 34 іп 10'^in 4%in  — 52 °F R-48L/240 54EL15 
yain MNPT 13,920 240VAC 58 0.35 gpm Ambient Plus Temp Rise 9%4in 10%in 4 йіп -- 63 °F R-58L/240 54EL17 
18,000 240VAC 75 0.35 gpm Ambient Plus Temp Rise 9%іп 10%in 4%in — 82 °F R-75L/240 54EL18 
Bosch Electric Tankless Water Heaters BOSCH і 
Mount under sinks Note: Pay careful attention to unit selection. Temperature and volume of water are dependent on the kilowatt rating of 2KJH5 
in any direction. heater. The higher the kilowatt rating, the greater the volume of hot water. Max. outlet temp.: 135°F. These heaters are not 
Meet National designed to be used as boosters or preheaters. Install without a temperature/pressure relief valve (refer to local codes) - ы 


E і igs А 
Appliance Energy close to the faucet or tap to eliminate long pipe runs. 12" NPT inlet and outlet. 


Conservation Act. Temp. Temp. Temp. 
қ Rise Rise Rise 

UL and C-UL Listed, Water Amps Min. Flow @05 @15 625 Mf. Нет 
are low lead, and Connec. Watts Voltage AC Activation Temp. Range Н w D орт” gpm* gpm* Model No.  53XL95 

на i Yin МРТ 12,000 240VAC 50 О.борт  135°F 6 %in 12%in 3in 1599: 55°F 33°F 0512 2KJH5 
certified for use y4 in NPT 1/000 220VAC 600.6. gpm 100° to 140°F 12 6 in15 2in4 win 140°F 75°F 45°F М/Н17 534195 
in potable water 27,000 220VAC 120 0.8gpm 100° to 1409-12 %іп 15 %in4 іп 140°F 119°F 71°F М/Н27 53XL96 
applications. * °F at gpm. Gal. per min./minimum water pressure 15 psi/max. water pressure 150 psi. пі ш 
Sanitizing Commercial Water Heaters 2 "ТТ — [cm 
= ASME T&P valve included кш - ‚у 
= Max. temp: 190°F Es EM 
= Water connections have 114" NPT dielectric nipples + 
These 240V, 3-phase electric units provide 180°F sanitizing rinse water to comply with NSF and all Recovery 
federal, state, county, and local department sanitation codes. Screw-in type heating elements. LED Tank Total Overall Overall Overall @100°F Mfr. Пет 


diagnostic panel signals any nonoperating element. Glass-lined storage tank. 6" stainless steel legs. "сав. план Heian Width Length Rise (gph) Model No., 


150 psi working pressure. Fused 120V control circuit. 3-yr. manufacturer's warranty on tank. 10gal.18,000W 23in 21?4in 21 іп 74 E10-18-G 6Е770 
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PLUMBING Scan. Order. Done. = 
Electric Tankless Water Heaters Details on page А1. 


@ Eemax 
Compact, energy efficient, and LavAdvantage—ldeal for point-of- ^ Series Two—Thermostatic models suitable for 
instantly heat water as needed use handwashing and emergency eye commercial and residential applications up to 4 
and can provide endless hot wash fountain applications. gpm. 
522. 2... AccuMix 1—Мееї UPC 407.3 Three Phase—Commercial-grade for up to 5 
venting om d serviceable requirement with integrated ASSE gpm in 3-compartment sink and hot water process 
: Р А 1070 mixer set not to exceed 110° applications. 
481830 elements and are ideal for use іп pp 
commercial, industrial, residential  FlowCo—ldeal for point-of-use SafeAdvantage—ANSI 7358.1-compliant, 
and safety applications. All models handwashing applications. commercial-grade models for use in emergency 
aG а dad 372 compliant ProSeries—Commercial-grade for drench shower and eye/face wash applications. 
an mE applications requiring up to 8 орт. —— SpecAdvantage—Models are commercial-grade 
Can accommodate point-of-use and and designed for low, duty cycle applications where 
"T" uw multiple fixture use. precise temperature control is needed. 
Water Min. Flow Temp. Rise Temp. Rise Temp. Rise Mfr. Item 
Connec. Watts Voltage Amps Activation Temp. Range H Ww D @0.5gpm ©1.5дрт @2.5GPM Model No. 
LavAdvantage, Thermostatic, For Use With Emergency Eyewash 
% in Com ‚500 W 240 40А 0.2gpm 70°to90°F 9%іп 5% in Зіп 130 °F 43 °F 25 °F SPEX95TEE 451070 
P- 40,000 W 277 36А 0.2 орт  70't090F 9%іп 5 Yi in 3 in 136 °F 45°F 27°F SPEX100TEE 451652 
AccuMix 1 
3,500 W 120 29А 0.3gpm  105°to 110°F  1334in 5 іп qin 48 °F 16 °F 10°F AMO04120T 481829 
4,100 W 277 15А 0.3gpm 105°to110°F 13 %in 5% in qin 52 ^F 19 °F 11°F АМ0042777 481834 
4,800 W 240 20А 0.3 орт 105%%0 110^F 1334 in 5 Ji in Tin 66 ^F 22°F 13°F AM005240T 481830 
%in Com 6,500 W 240 27 A 0.3gpm 105*to 110°F 13 іп 5 JA in din 52 °F 30°F 18°F АМ00724017 481831 
P- — 8.000 W 277 29А 0.3gpm _ 10510 110^F 13 %in 5 yi in Tin 52°F 36 °F 22 °F AM008277T 481835 
9,500 W 240 40А 0.3gpm 105°to110°F 13 %in 5% in qin 52 ^F 43°F 26 ^F АМ0102407 481832 
10,000 W 277 36A 0.3gpm 105%%0 110^F 1334 in 5 yi in Tin 52°F 46°F 27°F АМ0102777 481836 
TA 11,500 W 240 48 A 0.3gpm — 105*to 110?F 13 %in 5 іп qin 52 °F 52 °F 31 °F AM012240T 481833 
owbo 
2.400 W 120 20А 0.25gpm 829101200: 9%іп 5 іп Зіп 33^F 11°F Т SPEX2412 485A93 
3,000 W 120 25А 0.25gpm 829101209: 9%іп 5 Y in 3 in 41°F 14°F 8 °F SPEX3012 485A94 
3,000 W 208 15A 0.25 gpm 829101209: 9%іп 5 JA in 3 in 41*F 14°F 8 °F SPEX3208 485603 
3,000 W 277 11A 0.25 gpm 829101209: 9%іп 5 Y in 3 in 41%Ғ 14°F 8 °F SPEX3277 485C06 
3,500 W 120 29 À 0.3gpm 82*t0130F 9%іп 5 іп Зіп 48 ^F 16 °F 10°F SPEX3512 485A95 
3,500 W 240 15A 0.3gpm —82*t0130F 9%іп 5 Y in 3 in 48 °F 16 °F 10 °F SPEX35 485A96 
4.100 W 208 20А 0.4 орт  82*t0130F 9 %in 5 JA in 3 in 56 ^F 19 °F 11°F SPEX4208 485604 
4,100 W 277 146A 0.4 орт  82*t0130F 9%іп 5 Y in 3 in 55 °F 18 °F TF SPEX4277 485C07 
34 in Com 4,800 W 240 20A 04gpm 829012096 9%іп 5 іп Зіп 66 ^F 22 "F 13°F SPEX48 485A97 
P- 775,500 W 240 23A 0.5gpm —82*t0130F 9%іп 5 іп 3 in 75 °F 25 °F 15 °F SPEX55 485A98 
6,000 W 277 22А 0./gpm  82*t0130F 9%іп 5 JA in 3 in 82 ^F 27°F 16 °F SPEX60 485608 
6,500 W 240 ОТА 07 орт 829101309: 93 in 5 JA in 3 in 89 °F 30°F 18°F SPEX65 485A99 
7,500 W 240 32A 0.70рт 82°to130°F 9%іп 5 JA in 3 in 102 °F 34°F 20 °F SPEX75 485601 
8,000 W 277 29А 0./gpm  82*t0130F 9%іп 5 іп 3 in 109 °F 36 °F 22 °F SPEX80 485С09 
8,300 М/ 208 40А 0.70рт  82*t0130F 9%іп 5 JA in 3 in 113 °F 38 °F 23 °F SPEX8208 485605 
9,000 W 277 33A 0./gpm 829101209: 9%іп 5 іп Зіп 123 °F 41°F 25 °F SPEX90 485C10 
9,500 W 240 40А 0.8 орт  82't0130F 9%іп 5 Yi in 3 in 130 °F 43°F 26 °F SPEX95 485602 
— 10,000 W 277 36 A 0.8gpm 829101309: 9 %in 5 іп 3 in 137 °F 46 ^F 27 °F SPEX100 485011 
roseries 
№ іп Comp. 13,000 W 240 БДА 0.3 орт  80*to140F 11% іп 8 in 3Min  178&F* 59 °F 36 °F PR013240 52CE29 
34 in NP 18,000 W 240 75 A 0.3gpm —80^to 140°F — 17in 14 іп 33.in  246°F* 82^F 49°F PR018240 52CE30 
Series Two 
їп Comp, — 19600 W 208 80A 1.5 орт  50't090F 10in win 4%in = 75.6 °F 43.7 °F EX1608T2 EE — 21HT78 
: P- — 20,000 W 277 72А 0./gpm 100%10 140°F 101п 10 іп 4Фіп - 91 °F 54 °F EX200TC 6FCAO 
мш МРТ — 15000 W 240 79А 1.5 gpm 180°F 10 in 10%in 4 %in — 86.5 °F 52 ^F EX190T2 S 21HT81 
3 20,000 W 277 72А 0.7 gpm 180°F 10 іп win 4 %in = 91 °F 54 °F EX200TC S бЕСА1 
Three Phase 
18,000 W 208 50А 0.7 gpm 100° їо 14096 12 Hin isin 40 іп — 55 °F 49.2 °F EX180T2T 21HT79 
20,000 W 480 24 0.75 gpm 100^to 140°F 12 Hin 15%in 4 vin = 54 °F ED02048012T  29PH83 
Y2 іп Comp. 24,000 W 208 67 À 0.7gpm  100*to 140°F 12 Hin 15 Йіп 4 in = 108 °F 66 ^F EX240T2T 6FCA2 
32,000 W 480 38.5 A 0./gpm 100%10 140°F 12 Hin 15%in 4 vin = 146 °F 87 °F ED03248012T 6ҒСАЗ 
32,000 W 480 39А 0.7 gpm 180°F 12 Vin 15 йіп 4 vin — 97 °F 87.4°F Ер0324801275 21НТ75 
SafeAdvantage 
1 йіп МРТ — 72,000 W 480 ВТА 25 орт 6091099: ^ 24in 30 in 14in — — 90°F АР072480 EFD N4 300123 
SpecAdvantage 
48,000 W 480 57.8 A dgpm  100°to140°F_ 17 %sin 17 йіп 109% іп — 218 °F 131 °F AP048480 30UK90 
1%in NPT — 64,000 W 208 178A 2.5gpm 100°to 140°F 17?/&in  261%4in 10 %zin — — 140 °F АР064208 300112 
108,000 W 480 130A 2.5gpm 100°to 140°F 17?/&in 26 Vin 109 in — — 140 °F AP108480 30UL36 
SpecAdvantage, Sanitation 
1%; in NPT —32:000 W 208 89А Торт  0°to180°F  177/«in 26 Уміп 1092 іп — 145 °F 87 °F AP032208S  30UK69 
54,000 W 208 150A 150рт  0^to180F  17?/&in 26 Уміп 10 %zin — 245 °F 147 °F AP054208 S 30UL03 


* Temperature rise at maximum output of unit. 


Professional Classic Electric Tankless Water Heaters Ree 


Energy-efficient water heaters only heat water when you need it. Compact models can save energy, water, and 


299481 are ideal for delivering unlimited hot water in commercial and residential applications. Require по venting, T&P 
valves, or drain pans to help ease installation. Include durable brass or stainless steel heat exchanger and a 
field serviceable element. 53UJ81 and 53UJ82 feature an external temperature display and control, and self- 
modulating power technology. All models are UL Listed and CSA Certified. 

Temp. Temp. Temp. 

Water Min. Flow Rise © Rise Rise@ Mfr. Item 

Connec. Watts Voltage Amps Activation Temp. Range H w D 0.5 gpm 1.5gpm 2.5 GPM Model No. 
> 3,500W 120 29A 0.3gpm 80° 10 1408 5%' 107€ 2X; 48°F — — . RTEX-04 53UJ81 
E 5,500W 208/240 29A 0.3 орт 80°to140°F 5%" 10%" 296 75°F — -- ВТЕХ-06 530082 
Yin МРТ 8,000W 240 33A 030рт 80° to 140°Е 12% 8/4 39 — 36*F 22°F RTEX-08 530183 
53UJ87 11,000W 240 46A 0.3 орт 80° to 140°F 1296 8W' 396 — — 50*F 30°F АТЕХ-11 53UJ84 
13,000W 240 54A 0.3gpm 80° to 140°F 1296 8И 3%" — 5O°F 36°F RTEX-13 53UJ85 
18,000 W 208/240 75A 0.3 орт 80° to 140°Е 187° 14%" 3/ — — 49*F RTEX-18 53UJ86 
% in NPT 24.000 W 208/240 100A 0.3gpm 80° to 140°F 18/7 147 37 —— = 66°F RTEX-24 53UJ87 
s 27,000W 240 112A 0.3 орт 80°to140°F 18% 14%" 3% — = 74°F ҢТЕХ-27 53UJ88 
36,000 W 208/240 150A 0.3 орт 80%10 140°Е 187° 2196 3. — = 98*F RTEX-36 53UJ89 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Commercial & Residential Gas Water Heaters 
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Commercial Gas Water Heaters 

Standard Hot Water Recovery—Multiflue tank has top, front, and rear certifications vary according to 

inlet/outlet water connections. Multiple magnesium anode rods resist corro- model and gas type. 80% thermal 

sion. Spark-to-pilot ignition system, fiberglass insulation, and the innovative efficiency on 98,000 to 399,900 

System Sentinel diagnostic system with LEDs that verify heater status. Altitude Btu models with 180°F max. 

Draft Recovery Height to temp. 
ap VentType вын Sie, Enise Connection Dii. мобы Wo. 
ap. ý . i 
“Standard Hot Water Recovery, Natural Gas, Limited 3 yr Tank Low NOx—Power assist | 
and 1 yr Parts Warranty, 80% Thermal Efficiency enclosed burner design with 


65 gal. Standard 360,000 8in 349gph 707/6іп 26 іп G65-360A 6E738 i i 
Standard 250,000 біп 242gph 71Yein 26 йіп 072-2504 20806 - stainless steel multiport burner 
-Standard 300,000 8in 291gph  71in 26%⁄4in G72-300A  15A517 tubes. Universal multiflue tank 
75gal. Standard 125,000 5in 121gph 650іп 26Иіп _ 875-125  5AU61 design with high limit temperature 
76gal, Standard 180,000 біп 175gph 68'sin 26 йіп 076-180 3CFH8 tout 
gal. -Standard 199.900 біп 194gph 68%%sin 26%4in 076-200  2VRD7 СО. 
n 
n 
n 


82gal. Standard 156,000 біл 151gph 68%cin 26 йіп 082-1566 5AU62 Р 
Standard 300,000 in 291 gph 78/sin 26 %in 085-3004 20/808 Ultra Low NOx—Power assist 
“Standard 399,900 10in 388gph 78%sin 26 йіп (085-4004 357883 burner design has stainless steel 

90gal. Standard 715,000 10іп 693gph 74%іп 20іп  GX90-/15A  3CFJ3 ; 9 
Joal Standard 199900 Gin 194gph eveim 260477” G9l-200 6743‘ Multiport burner tubes for longer 
Standard 80,000 4in 78001 69%іп 28%in 6100-80 15418 Ultra Low NOx performance, 
100 gal. -andar 199.900 Em тре ші 73¥%cin 30/іп 6100-20: 5AU63 ^ — 14ng/J 
mus кыга : ra in ds 262 gph 73% in un oe: 270A 60721 g/d. 
NOx Natural Gas, 40n; nite ША Тап and 1 уг Parts Warran ermal Effeciency | " 
72 gal. Standard 250,000 2gph TlVein 26 /4in GN/2-250 357884 High Recovery—38UP25 has 
75 gal. Standard 75,100 T it 93 gph Е) іп 26 М1 2b Ain G75-75N-3 — 2VRE3 an innovative, high-temperature, 
“Standard 125,000 5in 12100! 65%in 26 іп  GN75-125  3CFJ4 lain/ | coating fi 
90 gal. Standard 550,000 10in 533gph 74%2in  30in GX90-550A  3CFJ2 porcelain/enamel coating тог 
91 gal. Standard 199900 біл 134 gph 76 25 Я in GNST 200 ЗВАВВ corrosion resistance. Automatic 
andar ү ІП 9р ЗІП 4 |n i 4 
73¥%6 in 30%in GN100-200 366 control system shuts off gas 


100 gal, Standard 199,900 Gin 194 gph = рүе. duds 
98. -Standard 270,000 біп 262gph 73%in 20 іп GN100-270A 154519 supply if pilot is extinguished. 
“Standard 399,900 8іп 388gph — 76in 30 in GN100-400A 3068 A ode rods are magnesium 
‘Ultra LoNOx Natural Gas, 14ng/J, Limited 3 yr Tank and 1 ode ods a е magnesiu 1 
. yt Parts, Warranty, 80% Thermal Effeciency construction for long tank life. 


75 gal. Standard 125,000 5in 121 gph 
76 gal. Standard 199,900 біп  194gph 68/7in 26 ^in  GNU/6-200 352888 ^ А ^ 

| Standard 199,900 біл 194 gph T3Y in 30 V4 in 0100-200 -200 352889 innovative System Sentinel 
100gal. "Standard 250,000 біп 242gph  73/iin 30 Vain GNUÍOO-250A 21XP16 i А i 
h diagnostic system with LEDs that 
а! 


ein 25 п GNU-s 3CFJ7, 6E740, and 3CFJ8 have 


Standard 399,900 8in 388g 76 in 30% in GNU100-400A 352885 | 
High Recovery, LP, Limited 3 ЕТЕ and 1 


ma sw un rts paran panem qe епсу be verify heater status. 
gal tandari gph in 5-76 380Р: . : : " 
Sida. Standard 189 900 1 "іші Әп Жип БОЕ 300 Power Venter Kits—Allow һе from 98,000 Bt to 400.000 Btu. Nat for use 
: П Л E А , | E 
100 gal. Standard 199,900 біп 194gph 73%sin -3074im 3100-200 .P acrJ8 Venting up to 50 ft. away from опо Emission water heaters. 
Height a side wall where no chimney 
totop Tank Max. Working exists. Aluminum vent terminal Storage Tanks—Have 2 heavy-duty 
Motor Mi, tem (ШҚ of Tank Dia, Pressure М Мет with heat shield allows installation magnesium anode rods, 1" FNPT relief valve 
Amps Voltage ! Model — No. Meals 'anks, sr, Tank acr Е through combustible or noncom- . Opening, and 3 NPT thermometer and 
i ув oie 1900 870 194520 bustible surfaces. Kit includes | aquastat openings. 


126A 115V АР11646 5AU67 115 EMT 589, 150 
151A 115\/ АР11645 5AU68 - 175 674 327 150  STi75A 31CE48 vibration isolators. Note: Not ASME compliant. 


Residential Gas 
Water Heaters 


= Max. pressure: 150 psi 
= Factory-installed T&P valve 
= 34" FNPT water connections 


Heaters feature the innovative Everkleen system that 
helps reduce sediment build up. Models have a piezo 
igniter, glass-lined tank, enhanced flow brass drain 
valve, and anode rod. Suitable for natural gas, except 
38UN64 and 38UN63 are LP gas compatible. All have 
an Eco-friendly burner and Low NOx design that 
meets 40ng/J limit. All water heaters are built and 
shipped for standard-altitude areas, but will perform 
at a derated value in higher altitudes. All heaters are 
AHRI and CSA Certified. 


Note: Not for use in mobile homes. Conversion kits are not 
available. For SCAQMD-compliant heaters for California, call 


Triton Ultra High © 
Efficiency Commercial 


Gas Water Heater 


= Max. temp.: 185°F 

= Water connections: 11⁄2" (top), 2" (side) 
Feature up to 9896 thermal efficiency and the 
LeakSense integrated leak detection system 
that can catch leaks as small as a grain of 
sand. EcoNet technology can provide perfor- 
mance updates and alerts via mobile devices 
and a full-color LCD display. 455C80 to 
455683 add the LeakGuard system with an 
innovative auto shut-off valve that allows no 
more than 24 oz. of water to escape the tank 
in a vacuum lock. All models provide ongoing 


1-800-GRAINGER (472-4643). 38UN58 monitoring of vital components to help detect 
and alert of potential issues, plus the innova- 
Height to tive built-in condensate neutralizer helps 
-— ТЫК "T pratt D. of Мет y: uir m reduce water acidity for safe drainage. Power 455С72 
еп u ood Size Connection Dia. ойе 0. ; Б 
тере 0 уг! Тап c and Parts Manufacturer Warranty vent or power direct vent. CSA Certified and 
Power -40gal 40000 2 in 3 in 67% in 19%іп PROG40-40N RH67 РУ 38UN72 ASHRAE compliant. 
50 gal. 42,000 2in3in 66%in 21%іп PROG50-42N RH67 PV 38UN73_ 
29 gal. 32,000 3in4in 59%in 16 “іп PROG29-32N RH63 _ 380058 Height 
40 008 36,000 Зіп4іп  63/in 19 іп PROG40-36P RH62 380164 Tank Draft Recovery © to Top Mfr. Item 
. 38,000 3in4in 61%in 19 in PROG40-38N RH62 380059 Capacit BtuH Hood Size 100F Rise ofHeater Jacket Dia. Model No. 
Standard 0 жы 40,000 2in3in 68%in 19%іп PROG40-40N RH67 PDV 38UN70 Triton, Limited 3 yr Tank and 1 yr Parts Manufacturer Warrant, 


. 36,000 3in4in 61%in 20 ^in PROG50-36P RH60 38UN63 100.0 gal 199,900 31 n 229 gph 1f in 26 %in 6НЕ10050-200 455672 

25; ГІ В 38, 000 3in4in бійіп 20% іп PROG50-38N RH60 38UN60 9 - 300, TI in ^in GHE100SU-300A 455074 | 
_ 50 gal 2in3in 67%іп 21%1п PROG50-40N RH67 PDV 380071 “Triton SS, Limited 5 итий and pio Май an 
Limited 8 yr. yr Tank nk “and Paris ta e нта 99,900 26 йіп  GHETOOSS-200 455680, 
75,100 3in4i 


Power Vent ain PRO«G75-/6N RH PV 38062 | 100.0gal 250,000 ЕП in 291001 h 1 П 26 %in GHE100SS-250A 455С82 
_ Standard re 75100 4in 64in 26 йіп ^ PRO«G75-76N ЕН 38UN61 - 300,000 3in ‘gpl 77 іп 26 in -300A 455083 | 
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Replacement Parts & Gas Tankless Water Heaters Details on page A1. 
a Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
Pressure Switch Rheem SP14197B 15А603 
Pressure Switch Rheem SP14197C 15А604 
Replacement Gas Control Thermostat, Natural Gas Rheem SP20164 15A536 
Replacement Gas Control Thermostat, Natural Gas Rheem SP20166A ^ 154534 
Replacement Gas Control Thermostat, Natural Gas Rheem SP20166B ^ 154535 
Replacement Lower Thermostat, Electric Rheem SP11695 15A527 
Replacement Thermocouple Rheem SP6379R 15A580 
Replacement Thermostat, Electric Rheem SP11234 15A565 
Replacement Thermostat, Electric Rheem SP11699 15A563 
2XE65 Replacement Thermostat, Electric Rheem SP13410 15А566 
Replacement Thermostat, Electric Rheem SP213600 154525 
Replacement Thermostat, Electric Rheem SP8260 15A564 
Replacement Thermostat, Electric Rheem SP8295 154567 
as Replacement Upper Thermostat, Electric, 
D RUUD Two Element Non Simultaneous à Rheem 8Р11898 15А524 
amd uspended Water Heater Platform, Steel, 
А 2 vein H, for Weights up to 375 Ib 40-SWHP 136662 
Replacement Parts and Accessories Suspended Water Hester PI ЫШ — 50.5АНР 130864 
Mfr. Item hermostat, Electric Rheem-Ruud SP11231 2XE67 
Description Brand Model No. hermostat, Electric Rheem-Ruud 5Р8293 2ХЕ75 
Blower Assembly Rheem AM39729 15A595 hermostat, Gas, Commercial, High Limit Rheem-Ruud 5Р11798В 2XE65 
Blower Assembly, High Performance Rheem SP13416 15A541 hermostat/Burner Assembly Retrofit Kit, Natural Gas Rheem SP20170A . 154538 
Blower Assy/Pressure Switch Upgrade Kit Rheem SP20165C  15A601 Thermostat/Burner Assembly Retrofit Kit, Natural Gas Rheem SP20170B ^ 154539 
Blower Assy/Pressure Switch Upgrade Kit Rheem SP20165E 154599 Wall Mounted Water Heater Platform, Steel, ms 40-SWHP-W 136662 
Burner Assembly Rheem AM39189 15A590 2 Vb in H, for Weights up to 375 Ib 
Burner Assembly Rheem AM39732 15A591 Wall Mounted Water Heater Platform, Steel, un 50-SWHP-W 136665 
Gas Control Thermostat, LP Rheem SP14269A 15А549 2 Vb in H, for Weights up to 600 Ib 
Gas Control Thermostat, Natural Gas Rheem AP14732A . 15A585 Water Heater Element Wrench, For Pipe Size 1 E 45058 447М45 
Gas Control Thermostat, Natural Gas Rheem SP13845A 15А550 ¥ in, Includes % in to / in Drive Adapter 
Gas Control Thermostat, Natural Gas Rheem SP14270F . 15A546 Water Heater Element Wrench, For Pipe = 45059 447М46 
Gas Control Thermostat, Natural Gas Rheem SP14270G 15А547 Size 1 /^ in, Includes Bar Handle 
Gas Control Thermostat, Natural Gas Rheem SP14339B 15А548 Water Heater Pan, Aluminum, 20 in dia. — QP-20 130666 
Gas Control Thermostat, Natural Gas Rheem SP14904A . 154551 Water Heater Pan, Aluminum, 22 in dia. — QP-22 136667 
Gas Control Thermostat Kit, Natural Gas Rheem SP20161A  15A540 Water Heater Pan, Aluminum, 24 in dia. — QP-24 130668 
Gas Valve Rheem-Ruud 5Р109630 2XE62 Water Heater Pan, Aluminum, 26 in dia. = QP-26 13G669 
Gas Valve, LP Rheem 5Р10963Е 15A588 Water Heater Pan, Aluminum, 28 in dia. — QP-28 130670 
Gas Valve, Natural Rheem SP12541B 15А582 Water Heater Pan, Aluminum, 30 in dia. — QP-30 136671 
Gas Valve, Snap Open, Natural Gas Rheem SP12543 154583 Water Heater Pan, Plastic, 22 in dia. — — 3VU59 
Gas Valve, Snap Open, Natural Gas Rheem SP12866N 15А584 Water Heater Pan, Plastic, 30 in dia. = — 3VU61 
Igniter, Hot Surface Ignition (HSI), Natural Gas Rheem SP14218A  15A557 Water Heater Stand, for Tanks Up to 50 gal. — — 3VU62 * 
Igniter, Hot Surface Ignition (HSI), Natural Gas Rheem SP14218B 15А556 Water Heater Stand, Steel, 16 in H, E 40-S-24-U 136659 
Igniter Pilot Burner Rheem SP12237 15А606 for Weights up to 1200 Ib 
Ignition Control Rheem-Ruud 5Р10763С 2XE63 Water Heater Stand, Steel, 16 in H, un 40-S-30-U 136660 
LWD Element Rheem SP13409BM 154579 for Weights up to 1200 Ib 
Piezo Igniter and Bracket Rheem 5Р14410 15A555 Water Heater Stand, Steel, 16 in H, _ 40-S-22-U 136658 
Pilot Assembly, LP Rheem SP10764C 15А605 for Weights up to 600 Ib 
Pilot Assembly, Natural Gas Rheem SP12560B 15А545 Water Heater Straps, for Tanks Up to 120 gal — QS-120 13G672 
Pilot Assembly Replacement Kit, Natural Gas Rheem 5Р13418 154543 Water Heater Straps, for Tanks Up to 80 gal = QS-50 136673 
Pilot Assembly Replacement Kit, Natural Gas Rheem SP13422 154544 Water Heater Straps, for Tanks Up to 80 gal — QS-50-P 13G675 
Pilot Sensor Rheem-Ruud 5Р107648 2ХЕ64 * Meets National Fuel Gas and City of Los Angeles Codes regarding water heater installation. 
EL 
Bosch Gas Tankless Water Heaters 
= 34" gas and water connections 
= Electronic ignition 
All heaters are CSA Certified. 2KJG9 and 2KJH1 are Energy Star Certified. 2KJG9 and 2KJH1 meet 
ANSI Z21.10.4. 
Find list of included hardware with each heater at Grainger.com. 
Natural Gas Liquid Propane (LP) 
Input Energy H W D GPM@ GPM@ Mfr. Item Mfr. Item 
(Btu) Factor (in) (in.) fim) 45F Rise 90°F Rise Model No. Model No. 
30%in An Nin 73 37 — — 940 ES LP 2KJHi T 


940 ES NG 2KJG9 f — 


199,000 — 0.83 30v»i 177 Я 
= C1210 ESC NG 6FZPA = = 


73 3.7 
30%in 170іп Пип 94 47 
\ 225.000 = 30%in 17%in 11 Vin 9.4 47 C1210ESNG — 6FZP2 = == 
36% ' 094 305i 17йп li 94 47 = = C1210 ES LP GFZP3 f 
1 0.94 30%in 17%in 11 “in 9.4 47 = = C1210ESCLP 6Ғ2М5 


T 15-yr. limited manufacturer's warranty on heat exchanger; 5-yr. limited manufacturer's warranty on parts and 
2KJG9 1-yr. manufacturer's warranty on labor. 


Rheem Commerical Gas Tankless Water Heaters 2 


a 3⁄4" gas and water connections 

» Electronic ignition 

Featuring up to 97% thermal efficiency these tankless water heaters have 185°F built-in maximum temperature and common 
venting for up to 10 units with Rheem polypropylene header kit. Design allows a variety of room air intake configurations. 
459W41 to 459W44 have a manifold featuring a factory-installed translator that can connect up to 20 units in a daisy chain via 
included cable. All models have 5-yr. limited manufacturer's warranty on heat exchanger and parts, 1-yr. limited manufacturer's 
warranty on labor. AHRI, CSA, and Energy Star Certified. 


Liquid Mfr. Item 
GPM GPM Natural Gas) Propane Description For Use With Model No. 
Eun Energy H w (in P 45F p su Item Item Recessorles С : — 
и actor (in. in. in. ise ise No. No. ink Cable Connector eem Tankless 
Indoor nmm ) Connects 2 Units) Water Heaters RTG20040  BFZN4 
199,900 0.96 27 “іп 18 “іп 9%in 84 4.2 459W37 | 459W39 enting for Rheem Tankless Heaters* 
199,900 0.96 27 “іп 18 “іп 9%in 84 42 | 459441 | 459W43 Horizontal Vent Rheem Tankless cpogogg 21НП68 
Outdoor . | 5 Termination Kit 3 in Heaters 
199,900 0.96 27/2 п 18 Zin 9 iin 84 42 | 459W38 459440 * For additional venting options, call 1-800-GRAINGER (472-4643). 
459W37 199,900 0.96 27%in18%in 9%in 84 4.2 459W42 | 459W44 
2716 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PLUMBING 
Water Heater Connectors & Expansion Tanks 


DÓfmont 


A WATTS Brand 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Stainless Steel Gas Appliance Connectors 


Connectors comply with ANSI 221.24 CSA 6.10, ANSI Z21.75/CSA 
6.27, and NY MEA #376-92M. 
Note: Code requires that a manual shutoff valve be installed on the gas line ahead 


of the connector. A new connector must be used on all new or moved appliances 
(ANSI 221.24). 


Use with natural gas, LP gas-air mixtures, 
or LP gas systems. Additional lengths are 
available; call 1-800-GRAINGER (472- 
4643). Certified for indoor and outdoor use. 


24" Length 36" Length 48" Length 


60" Length 
Outside Connector Item Connector Item | Connector 


Нет |Connector Item 180830 


5 For Use With Connection — Dia. (in.) Flow (Btu) No. (Flow (Btu) No. |Flow (Btu) No. (Flow (Btu) No. 
10 Series 
Gas Log Sets and Space Heaters Зв" MIP x 38" FIP* — 38 — — 33,400 180821 -- — — = 
LP Gas Air Mixtures, LP Gas Systems, Manufactured 4%. " un = un = 
Gas Air Mixtures, Natural Gas Air Mixtures VMIPXVZMIP % 106,000 3/97 93,200 3VU98 
20 Series 
"МІР х "ЕР 2 85,000 1PX46| 71,100 1PX47| 60,500 1PX48| — — 
Gas Dryers and Gas Water Heaters w MIP x V FIP* — 15 — — — — 60,500 180826 53,200 180828 
Y MIP x% FIP — — — = = —  — | 53200 180829 
LP Gas Air Mixtures, LP Gas Systems, Manufactured 7" MIP x %" FIP 15 — — — — 60,500 3/004 53,200 3VU95 
Gas Air Mixtures, Natural Gas Air Mixtures V MIP x 4" FIP % -- — — — — — 53,200 3VU93 
30 Series 1PX50 
VW MIPxFIP % | 150,000 6CNC7| 125,000 6CNC8| - — — — 
Furnace, Range w МІР х 7" MIP 96 150,000 6CNC2 — — — — — — 
VW МІР х "МІР % | 150,000 6CNA6|— — — — — — — 
FIP XY FIP s | 150,000 18D830 — — = = = = 
ЖЕРхУ/ЫР % 150,000 1РХ50 125000 _1PX51| — = = = 
ү ШР % - — | 125,000 180831 - -- | 93,200 180836 
Gas Ranges and Gas Furnaces "MIP x V M % — -- 425000 1PX48 — — — — 
Y MIP х У FIP* 96 — = = = = — | 93200 180837 
U FIP XY FIP — 96 = = = — | 106,000 1PX53 — 
УЕР ЖЕЛЕ ЕЕЕ — — — — | 106,000 18083  — 
40 Series 
Tankless Water Heaters and Boilers д" MIP x 4" FIP 1 290,900 2GMF2 — — — — — 
41 Series, PVC Coated 
Tankless Water Heaters and Boilers Y" MIP x 4 FIP 1 290,900 2GMF3| 255,900 2GMF4 — — — — 2GMF3 
* Yellow safety shield coating. 
] DOrmont ы 
Food Service Gas пелен Pressurized 
Connectors and Kits, Quick Expansion 
Disconnects, and Fittings «нен 
215, 9 Tanks 
ANSI and CSA Certified. = Max. pressure: 150 psi 
Gas Connector Kits, 4XR86 and 4XR87—Include - = Max. temp.: 200°F 
48" hose with antimicrobial PVC coating, SnapFast ( = Precharged to 40 psi; 
quick disconnect, restraining cable, and mounting Ее field adjustable 
hardware. Comply with ANSI Z21.69/CSA-6.16, ANSI Q Diaphragm-style tanks are 
Z21.41/CSA 6.9, and ANSI Z22.1NFPA 54. designed to control pressure 
SafetyQuik Quick Disconnect Shut Off Valves— c нр in open water systems. 
Gas connector cannot be disconnected until the gas &B = =e < teel tank construction with 
flow is shut off or opened until the gas connector is ЕВ = flexible double butyl diaphragm. 
reattached. Safety thermal shutoff stops the flow of AXR87 NSF/IAPMO отр 
gas when the internal temperature exceeds 350°F. Tank H Dia. ОЙ! нет 
" : қ al.) (іп.) (іп.) МРТ (іп.) No. 
SnapFast Quick Disconnect Couplings—Safety ца ! 1 s. ( 8 ! vM MET 
thermal shutoff stops flow of gas when internal 48 140 11 %М 3GVU9 
© Шот Эрэ ue Е ges WAGA тета 9 18%; 12% 34M 3GVXi 
temperature exceeds 350°F. 
1 
SwivelMax Swivel Fittings—Allow complete Kissler 
360? multiplane movement. к 
Braided Connectors 
= Max. working pressure @ 70°F: 250 psi 
L Btu Mfr. Item - An? o 
" зше : (n) | Cap. Model No. Әнің range: 40 to bed | 
ue Hose Gas Connector Кї ! exible, corrosion-resistant connectors 
Шы j . 7. ы 
а j н i 15030 TOES PHARES | rs without ы hie pian 2 ЖҚА 
ue Hose Gas Connectors or sleeves; no cutting required. Stainless 7 
A 
fa 1 1600 TOSS нашаа Steel hose cover, PVC hose tube. Nuts and - 
Bi M с 55. - 000 161008488 180838 barb made from high-quality brass. Сап 7) 
= 3677000 —1650BPOR36 180839 4XR90 be used for hot and cold potable water. All 45RC42 i 
Ж 36 218,000 — 1675BPQR36 180840 models are IAPMO Listed and NSF Certified. 
T 36 379,000 16100BPQR36 180841 Нове Inlet Outlet Hose Item 
1 48 334000 161008Р0848 180842 L.D Size (in.) ^ Inlet Type — Outlet (in.) Type Length No 
Баек Quick Disconnect Shut Off Valves. me Faucet - = = 
2 in = К 5 і і 3 i i 4 
|-— =. лш шш шш 
In — 360,00. СЕ-100 18D844 Ice Machine қ 
SnapFast Quick Disconnect Coupling 9л in И Compression И Compression — 10ft 45RC22 
А in — — 450 ARA Toilet Supply Line 
ain = = 5 Ye in % Compression % FIP 9in 45RC24 
Тіп € A100 18D843 Washing Machine 
SwivelMax Swivel Fittings Asin % FIP % FIP 4ft 45RC25 
5 ІП = 190,000 5М50 AXR96 4XR96 Water Heater 
“ain — — 729,000 5М75 AXR97 Ye in % FIP % FIP 12in  — 45RC42 
Tin - 4700 5М100 180845 в іп ЕЙ FIP % FIP i5in  — 48RC43 
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PLUMBING Scan. Order. Done. 5 
Stop Valves & On-Wall Drinking Fountains/Bottle Fillers Details on page A1. 
Angle Quarter-Turn 
Supply Stop Supply Stop 
Outlet Item Item 
Inlet Size Inlet Type — Outlet Size Typet Finish Brand No. No. 
-Ма 
ў A FNPT Yin Comp. Chrome Plated Kissler = 4EEUS 
dis ЫЗ Сотр. 36 in Comp. Chrome Plated Kissler — 4EEU6 
le 
VÀ Comp. in Comp. Chrome Kissler 39AP74 — 
p" 36 in Comp. Chrome Plated Kissler — 4EET4 
3 IPS 3s in IP Chrome Zurn 30PT13 = 
CPVC Vain Comp. Chrome Kissler 39AP78 = 
CPVC ¥% in Comp. Chrome Plated Kissler — A4EET8 
CTS зіп CIS Chrome Zurn 30РТ10 - 
CTS A in CTS Chrome Zurn 30PT15 — 
ж CTS 36 in CTS Chrome Zurn 30PT16 = 
FIP VATI Comp. Chrome Kissler 39AP76 — 
FNPT Vin ip Chrome Plated Kissler — ДЕЕТ5 
РЕХ 3s in Comp. Chrome Plated Kissler — 4EET7 
Weat біп меді готе urn — 
Comp. Зв in Comp Chrome Kissler 39AP79 — 
y Comp. % in Comp. опе Plated кы — 5LYF3 
omp. V in lip hrome Plated issler — 4EET6 
Straight 
Water Supply Stop Valves ғ FNPT % in Comp. Chrome Plated Kissler — 4EET9 
= Max. pressure: 125 psi CPVC Yin Comp. Chrome Plated Kiss er = 4EEU4 
. FNPT 1^ in li hrome Plated issler = 4EEU1 
= Temp. range: 40° to 180°F ж NPT Ain сэт. Chrome Plated = = 40123 
i . PE % in omp. hrome Plated Kissler — 4EEU 
All models are IAPMO, UPC, and SA Listed; except EE Zu Como: Cee ER kese = ДЕЕП? 


30РТ08 to 30PT18 meet CSA B125.1, B125.2. 


1 Comp. = compression fitting. 


Single w/ 
Bottle Filler 
39AM86 


Certified 
On-Wall Drinking Fountains 
& Bottle Fillers 


= ADA compliant 

= 115V АС 

= 3/6" OD inlet 

Fountains and Bottle Fillers provide single- or bi-level access to water. 
These fountains mount at user-desired heights and are available separately or 
combined with bottle fillers for indoor use. Standalone Bottle Fillers dispense 
water into refillable bottles and cups. These bottle fillers incorporate a narrower 
design to fit on walls with limited depth. 


> 
Еп АҮ ® oasis. 


Halsey Taylor, war Білді Solutions 


Two-Level 


1PX55 
ч Chilling Water Filter Overall Overall Overall Mfr. Item 
Сараш! Included Color Height Width Depth Model Brand No. 
‘Single Drinking Fountains 
Push Bar Fountain 
Non-Filtered Gra! 1978 18%" 19" EZS8L Elka’ 1PX54 
Non-Filtered Gray 20% 18% 18% EMABF8L Elkay 2KLF1 
Nenhi — Gay — к Ж: ЖЕ NE наке Taylor Тр 
3 ер Non-Filtere ray В" a a 8 alsey Taylor 
Two-Level w/ — 8gph @ 50°F -Non-Filtered Gra 26%' 209 20// HACBPV-NF Halsey Taylor —2KLD6 
Bottle Filler Non-Filtered Stainless Steel — 19/6 18%" 19" EZS8S Elkay 34088 
39AM87 Non-Filtered Stainless Steel _ 26%" 20%" 207" HAC8SS-NF Halsey Taylor 1CVX1 
Non-Filtered Tan 1878 1798 18%" PG8AC Oasis 46KL46 
Touchless Fountain 
8 gph @ 50°F Filtered Gra 1978 18% 19" LZO8L Elkay 2KLF4 
9p Filtered ^ Stainless Steel — 1976 18% 19 17085 Elkay 2KLF5 
Single Drinking Fountains with Bottle Fillers 
Push Bar Fountain, Touchless Bottle Filler 
Filtered Gray 39%" 18% 19 LZS8WSLP Elkay 39AM86 
Filtered Gray 3934 177" 18%" НАТЫ yp Halsey Taylor — 6XUZO 
Filtered ^ Stainless Steel 391%" 1898" 19 LZS8WSSP Elkay 39AM89 
8gphQ50F г н "n z A HTHB- 
Filtered Stainless Steel 29% 17% 18% HAC8SS-WE Halsey Taylor — 6XUZ1 
Filtered Tan 37 18% 18%" PG8EBF Oasis 49AH87 
on-Filtered Stainless Steel б ау 
қ Non-Filtered Stainless Steel 39% 187" 18% ^ VRCGRNSWSK Elkay 29JA53 
on- қ x " қ 
Refrigerated Filtered Gray 39% 1836 19 LZSDWSLK Elkay 34K038 
“Two-Level Drinking Fountains 
Push Bar Fountain 
Non-Filtered Gray 25%" 36% 19 EZSTL8LC Elkay 1PX55 
Standalone Non-Filtered Gray 38" 21" РДЫ HAC8BLPV-NF Halsey Taylor —2KLD8 
Bottle Filler 8 gph @ 50°F Non-Filtered Stainless Steel 25% 36%" 19" EZSTL8SC Ека 341990 
_Non-Filtered_ Stainless Steel 38" 2T 2T HAC8BLSS- alsey Taylor 
61UJ01 Non-Filtered ^ Tan 247 3577 1898 PGBACSL Oasis 46KL47 
“Two-Level Drinking Fountains with Bottle Fillers 
Push Bar Fountain, Touchless Bottle Filler 
SS Filtered Gra 39v» 36% 19 LZSTL8WSLP Elkay 39AM87 
SS Filtered ^ Stainless Steel — 397 36%” 19" LZSTL8WSSP Elkay 39AM88 
SS . Non-Filtered Gray 397" 3694" 19" EZSTL8WSLK Elkay 34J991 
3 89ph @50°%F Non-Filtered Gray 46у” 3614" 18 ОҢ "ur Halsey Taylor — 6XUZ2 
N 
^| Non-Filtered Stainless Steel 467" 364 18% H "m Halsey Taylor — 6XUZ3 
Standalone Bottle Fillers 
Touchless Bottle Filler 
8 gph @50°F Filtered Stainless Steel — 4177 1778 1078 LZ8WSSSMC Elkay 61UJ02 
9p Non-Filtered Stainless Steel — 4114" 1778 11" EZ8WSSSMC Elkay 61UJ01 


2718 GRAINGER. 
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PLUMBING 
Drinking Fountains & Bottle Fillers 


Standalone 
5LXY8 


Single 
34J941 


EL KAY. ees 


In-Wall Drinking Fountains 
& Bottle Fillers 


= Indoor use 

= 115V AC 

Single Drinking Fountains 
are self-contained and mounted 
fully or semi-recessed in walls 
with limited depth. 


Two-Level Drinking Fountain is fully 
recessed in the wall and offers bi-level 
stations to accommodate users of varying 
height. 

Standalone Bottle Fillers are fully 
recessed within walls, and are ideal for 
narrow walkways and small spaces. Bottle 
fillers reduce single-use plastic bottles. 


Water 
Chilling Filter Overall Overall Overall ADA Mfr. Item 
Capacity Included Color Height Width Depth Compliant Model Brand Мо. 
Single Drinking Fountains 
Push Bar Fountain 
8gph@ Non- ос. " " " 
50°F Filtered Silver 54% 19 11% Ко EFRC8K Elkay 340941 
Non- Non- с; б н " 
Refrigerated Filtered Silver 23% 18 9 No EDFP19C Elkay 34J924 
Two-Level Drinking Fountain 
Push Bar Fountain 
8gph@ Non- c; " " л Halsey 
50°F Filtered Silver 40%" 38% 18 Yes 8634084883 Taylor 2KLE3 
Standalone Bottle Fillers 
Touchless Bottle Filler 
1.5 gph Filtered Black 20/7 18 5%" Yes — LBWDO6BKK Elkay 542956 
@50°F Filtered White 20/7 18" 5%" Yes | LBWDO6WHK Elkay 54ZH57 
вота Filtered Silver 4076" 19%" 31" Yes  LZWSM8K Elkay БІХҮ8 
Non- Filtered Black 28" 18" БИ" Yes — LBWDOOBKC Elkay 547Н54 
Refrigerated Filtered Silver 40%" 19% 372" Yes LZWSMDK Elkay 5LXY9 
9 Filtered White 28" 18 5%" Yes _ LBWDOOWHC Elkay 542Н55 


Outdoor Drinking Fountains & Bottle Fillers ELKAY merze. | 


units with single or two-level access to accommodate 
Drinking fountains and bottle fillers are built to withstand Users of varying height. 33KJ65 two-level fountain with 


tough weather conditions. The stainless steel exterior are bottle filler is offset to allow multiple users to drink or fill 
water bottles simultaneously. An additional pet fountain 
features slow drainage for easy drinking. 


= 115V AC (electric corded models) 


ideal for high-traffic areas, such as parks, pool decks, 
golf courses, schools, and work campuses. They are 
available for outdoor wall-mounting or as freestanding 


$ 
Hand- Hand-Operated w/ Foot- Foot-Operated Sensor- 
Operated Hot Water Glass Operated w/ Glass Operated 
34K001 Filler Spout 3EMY8 Filler Spout Bottle Filler 
4CE97 3EMZ1 787CW5 


Freestanding Drinking 


Fountains & Bottle Filler ECL EAM. eme. 


= Indoor use push button actuation, except 497427 is 
= Non-filtered push button on bubbler. 3EMY7 includes 
= 115V AC back panel for floor-standing installation. 


4CE97 features a glass filler spout for 
filling water containers with hot water and 
is activated by a tap-style lever. 3EMZ1 
includes a hands-free glass filler. 787CW5 
includes water filter and is ADA compliant. 


Units are mounted directly to the floor 
and do not require a wall or other verti- 
cal surface for installation, and are 
electric corded. They are commonly 
installed next to a wall to allow for easy 
integration into existing plumbing. Top 


Cooling Overall Overall Overall Mfr. Item 
Cap. Color Height Width Depth Model Brand No. 
Hand-Operated Da Fountains 
о га 38" 12" 12" FD7003L1Z Elka 34K001 
3 gph @ 50°F бгау "17 {0° 8205020041 Halsey Taylor 24054 
5 gph @ 50°F Gray 38" 12" 12" FD7005L1Z E kay 34K003 
Gray 38" 12" 12" 8205050041 Halsey Taylor 2W155 
8 gph @ 50°F Gray 410" 16 147" EFA8L1Z E kay 497435 
9 Gray 40" i6 134” 8226080041  Halsey Taylor 481427 
10 gph @ 50°F Gray 38" 12" 12" 8205100041 Halsey Taylor 2W156 
Gray ам 16 147" EFA14L1Z Elkay 497428 
14 gph @ 50°F Gray 40 16 13%" 98226140041 Наіѕеу Taylor 49Т426 
Stainless Steel 40” 16 1314 8226143383 Halsey Taylor 4ХН82 
16 gph @ 50°F Gray АИ" — 18 147" EFW16L1Z Elkay 4CE98 
20 gph @ 50°F Gray 410" — 18 14w" EFA20LK1Y Elkay 3EMY7 
Hand-Operated Drinking Fountain with Glass Filler Spout 
8 gph @ 50°F Gray 4» — 18 14" EFHA8L1Z Elkay 4CE97 
Foot-Operated Drinking Fountains 
8 gph @ 50°F ray 41%" 18" 14%" EFA8LP1Z Elkay 3EMY8 
14 gph @ 50°F Gray 41%" 18 147" ЕҒА141Р12 Elkay ЗЕМҮ9 
Foot-Operated Drinking Fountain with Glass Filler Spout 
8 gph @ 50°F Gray 41%" 16 147" EFA8L1110P Elkay ЗЕМ21 
Sensor-Operated Bottle Filler 
8gph@50°F Stainless Steel 48 15 217" DSSBF8S Elkay 787CW5 


On-Wall Two-Level 
2KLE9 


On-Wall Single 
2KLF3 


Overall Overall Overall ADA Mfr. Item 
Chilling Capacity Color Height — Width Depth Compliant Operation Model Brand No. 
On-Wall Single Drinking Fountains 
Electric Corded 
Stainless Steel 2098" 18" 18%" Yes — Front Button VRC8S Elkay 2KLF3 
8gph@ 50°F Stainless Stee 20%" 1878" 1854" Yes — Front Button VRCGRN8 Elkay 3EMZ3 
Stainless Stee 26%" 20%" 2014 Yes Ривһ Button 8250080083 Halsey Taylor 2KLD9 
No Electrical Required 
Green 8" 10" 19%" Yes — Front Button LK4405EVG Elkay 33KJ63 
Stainless Steel 6%" 12%" 185 Yes Push Button EDFP214C Elkay 34J925 M 
Non-Refrigerated — Stainless Stee 99r 12%" 13%" No Push Button 7433003783 Halsey Taylor — 4XR85 On-Wall Single Freestanding 
Stainless Stee 9%" 12 18%" Yes Ривһ Button 7433003683 Halsey Taylor 4ХН84 Bottle Filler Single 
Stainless Stee! 1294 12" 11" No Lever Handle 74045405001 Halsey Taylor 2К1Е4 
E rr r 33KJ66 4XR75 
On-Wall Two-Level Drinking Fountains 
Electric Corded i г 
8 gph @ 50°F Stainless Steel 27 36% 1854" Yes — Front Button VRCTL8SC E kay 2KLE9 
9 Stainless Stee 38" 2T 21" Yes — Push Button 8751080083 Halsey Taylor 2КІЕІ 
On-Wall Single Bottle Filler 
No Electrical Required 
Non-Refrigerated Green 32" 10" 1976" Yes — Front Button LK4405BFEVG Elkay 33KJ66 
Freestanding Single Drinking Fountains 
No Electrical Required 
Non-Refrigerated Green 37%" 14" 26" Yes Ривһ Button 74047102000 Halsey Taylor 4XR74 
9 Green 397" 14" 12" No X Push Button 74047152000 Halsey Taylor 4ХҺВ75 Pet 
Freestanding Two-Level Drinking Fountains F tai 
No Electrical Required B unten 
Non-Refrigerated Green 4038 14" 3T Yes Front Button LK4420EVG Elkay 33KJ64 
9 Green 43V 26" 14" Yes Ривһ Button 74047202000 Halsey Taylor — 4XR76 P H 
Freestanding Two-Level with Bottle Filler Freestanding Freestanding Two- 
No Electrical Required Two-Level Level w/ Bottle Filler 
Non-Refrigerated Green 64" 26" 3T Yes Front Button LK4420BF1UDBEVG Elkay 33KJ65 33KJ64 33KJ65 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2119 


PLUMBING Scan. Order. Done. 
Replacement Parts & Water Coolers & Dispensers Details on page A1. E 


Bubbler 
5JC22 


Upper Shroud 


Gooseneck Glass Filler Kit 


4XR77 Assembly 
29JA50 5WNT1 


Sensor Activation Service Kit 


EL KAY. жей, 
Replacement Parts for Drinking Fountains & Bottle Fillers Water Filter 


Replacement Parts—Help maintain the performance and longevity of drinking fountains and bottle fillers. They are used during 110265 
the installation, maintenance, and repair of these units. 
Bottle Filler Water Filters—Quick-disconnect filters reduce chlorine taste and odor, lead, particulates, sediment and more. 


Mfr. Item 
Product Type Compatible Manufacturer Part Number Model Brand No. 
Water Filters & Filter Mounting Hardware SNSUCLZENNSS - " 
em LZS8WSLK, LZS8WSSK, LZSSWSVRLK, LZS8WSVRSK, LZSDWSLK, LZSDWSVRLK, 
Filtration System LZSTL8WSLK, LZSTL8WSSK, LZSTL8WSVRLK, LZWSMBK, LZWSMSPK, LZWSRK EWF3000 Ему 341978 
“Tubing, Fittings, & Valves 
EMABFWS-RF. EZS8WSSK, EZSTL8WSLK, HTHB-HAC-RF, HTHB-HACSBLPV-NF, HTHB-HAC8BLSS-NF, HTHB-HAC8PV-WF, HTHB- 
Aerator Kit HAC8SS-WF, LZS8WSLK, LZS8WSSK, LZS8WSVRLK, LZS8WSVRSK, LZSDWSLK, LZSDWSVRLK, LZSTL8WSLK, LZSTLSWSSK, 98546С Elkay _ 42EJ76 
LZSTLSWSVRLK, LZSTL8WSVRSK, LZSTLRSWSLK, LZWSM8K, LZWSM8PK, LZWSMDK, LZWSRK, VRCGRN8WSK 
Cartridge Regulator = 60290C Elkay 3EMZ4 
EFA, EFHA, EFW, FD, HEW, HRF RVR, LFAE, LFDE, OVL, 51000, 5300. $500, VRC, WM 98731C Elkay 15W924 
Regulator Kit ЕНЕЅА, ЕМАВЕ HAC, HOF, НІНВ-НАС, НТУ. СМАВЕ SCWT 987326 Elkay 15W925 
EDFP2T4FPK 987330 Elkay 194026 
EZ/HTV 35981 Elkay 1WYC6 
Solenoid Valve EZ/HTV 98466 Elkay 5WNUB 
Solenoid Valve Assembly EZS(TL)DWS, EZWS, HTHB-HAC, HTHB-HAC models, HTHB-HACEZS(TL)8WS, LZS(TL)8WS, LZS(TL)DWS, LZWS 98545C Elkay 29JA51 
“Bubblers & Glass Filler Spouts 
— 92715c ay ШІН 
- СКІТАТА Elkay 5JC22 
Drinking Fountain Bubbler 5405, 7020, 7030 45703C Elkay 


BWNP8 | 
= 985336 Halsey Taylor SWMU7 
= а 341897. 


96852CA Halsey Taylor 4XR77 


Gooseneck Glass Filler Kit 


‘Drains & Strainers 
Strainer BFMLR, EDFP19C, EDFP214, EDFP217, EDFPB, EFA, EFHA, EHFSA, EMABF, ESWA, EWA, EWCA, EZ, FD, HAC, HBW, 55996C Elka 2XJ52 
HEW, HOF, HRF, HTHB-HAC, HVR, LFAE, LFDE, LMABF, МАЕ, LZ, OVL-II, SCWT, SJ, SW, VRC, WC Models, WM y 
‘Electrical Components & Wirin 
EMABFWS-RF, EZS8WSSK, EZSTL8WSLK, HTHB-HAC-RF, HTHB-HAC8BLPV-NF, HTHB-HAC8BLSS-NF, HTHB-HAC8PV-WF, HTHB- 
Bottle Filler Electrical Kit HAC8SS-WF, LZS8WSLK, LZS8WSSK, LZS8WSVRLK, LZS8WSVRSK, LZSDWSLK, LZSDWSVRLK, LZSTL8WSLK, LZSTL8WSSK, 985430 Elkay 42bEJ75 
LZSTL8WSVRLK, LZSTL8WSVRSK, LZSTLR8SWSLK, LZWSM8K, LZWSM8PK, LZWSMDK, LZWSRK, VRCGRN8WSK 
~ Sensor Activation Service Kit EZS(TL)8WS, EZS(TL)DWS, EZWS, HTHB-HAC, LZS(TL)8WS, 1754 L)DWS, LZWS. 98544C ay 29JA50 - 
Push Bars & Push Buttons 
Pushbar Activations EZS Model, odel 98734C Elkay 
Push-Button Assembly EFA, EFHA, EFW, EHFSA, EMABF, EZ, FD, НАС, HEW, HOF, HRF, HTV, HVR, LFAE, LMABF, LZ, OVL, 51000, 5300, S500, VRC, WM 98536C Elkay SWNVS 
“Wall Panels & Framing 
Upper Shroud Assembly EZS, LZS 562290 Elkay 5WNT1 
Mfr. Item 
Compatible Manufacturer Part Number Model Brand No. 
Bottle Filler Water Filters 
EWF172 51299C Elkay 2XJ47 
HTHB-HAC-RF 55898C Halsey Taylor 34J832 
HWF 172 55897C Halsey Taylor 5WMUS 
LZS8WSLK, LZSTL8WSLK, LZS8WSLP, LZS8WSSK, LZSTL8WSSK 51300С 12PK Elkay 56FK57 
LZSTL8WSLK, LZS8WSLP, LZS8WSSK, LZS8WSLK, LZSTL8WSSK 51300C Elkay 110265 
WC models, EDFP217, HEW, HTHB-HAC, LFAE, FD, OVL-II, ESWA, EFHA, EDFPB, LZ, НОЕ НАЕ SCWT, EZ, HBW, EWCA, EWF172 Elkay AYK10 


LFDE, SW, EFA, BFMLR, EDFP214, HVR, EHFSA, LWAE, LMABF, SJ, VRC, WM, HAC, EMABF, EDFP19C, EWA 


AS ccm 
OASÍS Touchless, Touchless, 
ече... Oasis Elkay 
(8) 49AH85 5WNV7 
жы. ЕЕ ААУ 
Drinking Fountain Во е 
Filler Addition Retrofit Kits 
= ADA compliant 
Non-refrigerated kits transform manual drinking 
fountains into touchless water fountains or add bottle 
filler capacity to standard fountains. 
Overall Overall Overall Filter Status Mfr. Item 
Height Width Depth Indicator For Use With Model Brand No. 
“Touchless Sensor 
16 8" AVE Yes Oasis Water Coolers PWEBF Oasis 49AH85 
3% 17 Yes HAC Model Water Coolers HTHB-HAC-RF Halsey Taylor 6XUY8 
18/4 3%" 1778 No Elkay EZ Drinking Fou Fountains .EZWSRK kay 560781 
1778 398" Үеѕ 115V AC Pushbar-Activated EZ Style Water Coolers LZWSRK Elkay 5WNV7 
В г) 0 ау d ay 
“Push Button 
16" 8 4v Yes Oasis Water Coolers PWSBF Oasis 49AH86 
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PLUMBING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Water Coolers, Chillers & Undersink Pipe Covers 


= Зе Certified Р 
Water Coolers & Dispensers OASÍS. Purlagis ұр KAY 


Water Friendy Sokrtions 


= 115V AC, electric corded Countertop Plumbed Water Dispensers—Dispensers 
= Plumbed units: 1⁄4" inlet pipe size distribute water from a single supply point with a smaller 
= Still water type footprint for table or countertop use. 437T21 and 437122 


Bottled Water Dispensers—Freestanding dispensers hold dispense sparkling/still water. 

pre-filled water bottles to deliver cold, hot, or room tempera- Replacement Parts—Used to help with the installation, 
ture water. maintenance, and repair of these units. 

Plumbed Water Dispensers—Connect directly to existing 

water lines for on-demand drinking water. 


Housing Housing Water Bottle Overall Overall Overall Full Load Mfr. Item Bottled 
Water Temperature Types Color Material Loading Location Height Width Depth Current Model Brand No. ое Plumbed 
Freestanding Bottled Water Dispensers, Bottle Size: 3 gal; 5 gal 29NU04 34TG64 
Black Plastic Standard Top | 38% 12у" — 12W 55A  BPOISHS Oasis  29NU03 п по 
Cold, Hot Black Stainless Steel Standard Top — 38€ — 17 127 55А  BTSAISHS Oasis 29М005: "Ot included) 
White Plastic Standard Top 38% 125 12V 55A ВР015Н5 Oasis 29М002 
Cold, Hot, Room Temperature — Black Polymer Ergonomic Bottom 43% 129 14" 5.5A BAEBISHSK Oasis 447,85 i т 
Black Plastic Standard Top E 127" VLA 1.2A BPD1SK Oasis 29NU01 
Black — Stainless Stee Standard Top 38%" 12" 129 12A . BTSA1SK Oasis 29М004 
Cold, Room Temperature White Plastic Standard Top 38%" 12€ 12 12A  BPDISK Oasis 29NT99 
White Polycarbonate Standard Top 38% 13%  13W 1.2A ВТАВК Oasis 29NU06 ! 
Housing Housing Overall Overall Overall | Full Load Mfr. Item 
Water Temperature Types Color Material Height Width Depth Current Model Brand No. 
Freestanding Plumbed Water Dispensers =ч Countertop 
Black Polyethylene 40%" 12%" 13" 5.5 A POUD1SHS Oasis — 45DL39 —— Plumbed 
Cold, Hot Black, Silver — Stainless Stee 4371" 12" 1238" 55А PSWSA1SHS Oasis 34TG64 39AP28 
? White Polyethylene 40%" 12%" 13" 12А POUD1SK Oasis — 34TG61 
White Polyethylene 407" 1294" 13" 5.5 A POUD1SHS Oasis — 34T662 
Freestanding Plumbed Water Dispensers with Filtration 
Black ABS, Metal 4934 13" 155 3.8A BluV-MP Purlogix 39AP25 
Cold, Hot Gray Carbon Fiber 45%" 137" 1734" 55A POU2LRHK Oasis — 39AN03 ы 
White ABS, Metal 4934 13" 155 3.8A BluV-MPW Purlogix 39AP24 
Countertop Plumbed Water Dispensers 3 
Cold, Hot Gra ABS, Metal 17%" 13" 1498 ДА IPC2U Purlogix 39AP28 Plumbed wl 
Cold, Hot, Room Temperature Black, Gray Polymer 167" 143%" 137" 55А РОЦТАСТНК Oasis — 447J84 с 2 , 
Cold, Room Temperature Black, Gray — Stainless Steel 16%" 10%" 1974" 2A  DSBSHÍ30UVPC Elkay 437122 Filtration Dispenser Spout 
d р Black, Gray Stainless Steel _ 19И" 1057 19 2A DSBST30UVPC Elkay 437121 39AP24 33KLO5 
Mfr. Item Mfr. Item 
Compatible Manufacturer/Grainger Part Number Model Brand No. Compatible Manufacturer/Grainger Part Number Model Brand No. 
Replacement Parts for Water Coolers & Dispensers Cup Dispensers i 
Dispensing Spouts BATRRPHS, BPD1SHS, BPD1SK, BPO1SHS, 038820-001 Oasis 33KL19 
133552-002 Oasis 33KL11 POU1CCTHS, POUD1SHS, POUD1SK, PSWSA1SHS 038820-002 Oasis 33KL20 
500088, 501286 033552-001 Oasis 33KL12 Water Guards 
03352-03 Oasis TL: BluV-MP, BluV-MPW ТОМЫ Purlogix 2ҮМҮв 
5- asis 5 33964- asis 
5039940, 504006C, 504008C 032135-106 Oasis 33KL06 BPD1SHS, BPD1SK, BPO1SHS 033964-022 Oasis 33KL22 
032135-114 Oasis 33KL07 Under-Sink Quick Connect Water Filters 
032135-121 Oasis 33KL08 39AP28 ENIN1100-0008 Purlogix 39AP23 
504238C, 504540С, 504558C, 504559C 132135-122 Oasis 33KL09 39AP24, 39AP25 PL1100-0005 Purlogix 39AP26 
132135-123 Oasis 33KL10 39AP28 ENIN1100-0001 Purlogix 39AP27 
Remote Water Chillers ELHKAY | \ 
= Galvanized Water chillers convert non-refrigerated drinking fountains, bottle fillers, and water v = M T 
steel housing dispensers into chilled drinking water. These fully enclosed units are indoor rated, $ p gi me 
. . n : " : . . => 2—4 
= 115V AC available in multiple sizes to serve 1-3 drinking fountains, and install remotely ES == = 
h мие NA —= 
under sinks, counters, or inside walls. 522 = == А 
SS = 
Cooling Overall Overall Overall Inlet/Outlet Tube Mfr. Item > { == == Ц 
Сар. Height Width Depth Outside Diameter Model No. БЕС === 
One Station Water Chillers : on it 53 қ 
1.5 gph @ 50°F 14 17 T uw ERS11Y 4ҮК08 ме, " 
Two Station Water Chillers zz 
meor Шо шы — = | | 
ар 5 Wy А 3p А Е А 
Three Station Water Chillers One Station Two Station Ihres Station 
19 gph @ 50°F 2597 23" 107 ж ЕН191 ЗЕМ26 4ҮКО8 1РТЈ5 ЗЕМ26 
——NÀ = 
Undersink Pipe & Valve Covers (ZRY58RO) ZURN. - 
= Fit most undersink piping Use to conceal piping, electronic faucet connections, 
= Easy installation—no tools required mixing valves, and trap primers. Easy-to-clean molded 
= ADA compliant (except 447P05, vinyl resists impact, stains, and chemicals. 
447P06 & 447P07) Pipe Dia. No. of Material of Mfr. Item ( т 
Description - Drains Pieces — Construction Model Brand No. ms 
Pipe and Valve Covers “ 
Silver S : Lavatory 
т 35 in 1 AB 25745 — 447P06 ы 
Floor and Ceiling Plate ИШ 1 АВ$ 25755 = 447Р07 P Trap & Two Shield 
ше Grip Напде in 1 ABS 25703 = 447P05 Valve Covers 1ATDA 
Angle Valve And Supply Cover — 1Y4in 1/éin — 1 Vinyl 82188 Truebro 1ATD1 1АТВ9 
P Trap And Two Valve Covers 1 in, 112 in 3 Vinyl 82193 Truebro 1ATB9 
Pipe Covers 
White 
Basin Guard = 1 PVC 82234 Truebro 15W938 
Lavatory Enclosure = 1 Plastic 26900-VG Zurn 22LU09 
Lavatory Shield = 1 PVC 82202 Truebro 1ATD4 
Offset Pipe Cover Tin, 132 in 1 Vinyl 82195 Truebro 1ATD3 | 
Offset Pipe Protector Е а Ain i C T тшп ARI  —— 
т ; Vain, 1 ¥2 in inyl ruebro T 
P-Trap Pipe Cover Туп tin 4 PVC 82194 Truebro 52XF22 Trap ( 
3 in 1 PVC 78943-МТ Zurn 488172 Lavatory Protector 
Trap Protector 3% in 1 PVG 78946-NT Zurn AgRT/8 Enclosure езен ж 
Undersink Pipe Guard 2% in 3 PVC 82525 Truebro 15W937 22LU09 
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PLUMBING 
Drain Components 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


mm 
1PNK9 
С „а 
i. 
k 5. Ё 
== ГЭ | 
~~ M ou 
2 GN. | 
1PNK7 ) Ж, 
x 
- < 
Lavatory/Kitchen P-Traps, 
S-Traps, and J-Bends 
Brass, Brass, 
17 Ga. 22 Ga. 
Pipe Dia. Item Item 
Description - Drains L Connection No. No. 
Kitchen 
J-Bend 1w 5%" Slip 1PNK4 1PNL9 
J-Bend TW БУ” SlipxFNPT| 1PNK5 | 489W07 
J-Bend 17" 512" бір x FNPT — 489W15 
J-Bend Tw 594 Slip х FNPT | 489W21 = 
J-Bend, w/Clenaout Ту" 59 Slip 1PNK7 — 
P-Tra Ту" Tw Slip TPNL1 1PNN5 
р-Тар TI 1% 11% Slip — — 
-Trap w/Clenaout, . x " кр 
Slip Nuts Апа Washer Tw и Slip ТРНІЗ 
5-Тга 1% 20" Slip 489W06 — 
Lavatory 
J-Bend 1%" 5%" Slip 1PNK3 1PNL8 
J-Bend, w/Clenaout 1 БИ" Slip 1PNK6 — 
P-Tra 1 15 Slip 1PNK9 1PNN4 
P-Trap TW 11% Slip — — 
P-Trap, w/Clenaout 1% 1%" Slip 1PNL2 — 
5-Тга TE 197 Slip — — 
5-Тга 1 197 Slip 489V99 — 
S-Tra TW 20" Slip — 489W10 
Lavatory/Kitchen 
P-Trap Txin — Slip 4FEX2 A4FEW1 
P-Tra 1Wx1W 113 Slip -- — 
P-Trap, Flexible Tw 12" Slip — — 
Repair Trap 1Ww,iw — Slip — 1PNP1 
M 
ZURN. 


Premium Basket Strainers 


= Stainless steel basket and strainer 
Threaded connection. Extra-long shank. 


Pipe Dia. L 
Item - Drains (іп.) 

Basket Strainer L/TPC Long Shank 1 in 3% 
Basket Strainer L/TPC Cant Skip Lock Nut 1%in 276 


ZURN. 
Cast-Brass P.0. Plugs 


= 17-ga. cast-brass 


Slip joint connection. Include cast-brass locknut and 
tailpiece. 4WDF4 includes cast-brass elbow. 


Item 
No. 
4WDC5 
4WDC6 


Pipe Dia. L Item 
Item Includes - Drains (in.) No. 
тат 
сата is С ЫН 
Pull Out Plug Locknut and Tin 8 AWDF3 
Tailpiece Tin 6 
Lavatory Strainer Cast Brass Elbow — 1 іп 8% 


басу 


Cleanout Repair Plugs 


Hold as much as 50 ft. of backpressure. Test-Tite 
models are for use in cast-iron fittings where 


1PNX5 


White/Plastic, 
Polypropylene 
Item 
No. 


E 
2 
= 
> 
ө 


4WDC5 


Test-Tite, 
Pipe Plug, Plastic 
3EJN7 


threads have been damaged. 
Oatey, Zurn, 
Cleanout Plug, Oatey, Countersunk 
Recessed Cleanout Cleanout Plug, 
Head, Brass Plug, Brass ABS Plastic 
Nom. Item Item Item 
Size No. No. No. 
1 іп 3NWD1 3NWC4 4WDN1 
2 in 3NWD2 3NWC5 4WDN4 
2 іп 3NWD3 3NWC6 4WDN2 
Зіп 3NWUS 3NWC7 4WDN5 
3 V» in 3NWUS 3NWC8 4WDN3 
4 in 3NWX1 3NWC9 4WDN6 


2722 GRAINGER. 


ШТ 


Test-Tite, 
Pipe 
Plug, Plastic 
Item 
No. 


3EJN7 
3EJNB 


3EJN9 
ЗЕЈР1 


Find even MORE on Grainger.com? 


1PPA2 


АРМТ2 


Lavatory/Kitchen Extensions, 
Couplings, Tees, and Tailpieces 


Chrome/Chrome/ 
Brass - | Brass - White/ 
20 Ga. | 22 Ga. | Polypropylene 
Pipe Dia. ltem | Item Item 
Item Connection -Drains L No. No. No. 
45 Degree, Lavatory/Kitchen 
Elbow Slip 1и" Т" 4 — — 1PPA2 
Slip Ти", Т" 4W'| — |1PNU2 — 
90 Degree, Lavatory/Kitchen 
Elbow Slip 1W,1w' 3 — — 1PPA1 
Slip Ти" Ту" 4 —  |1PNP8 — 
Dishwasher И y : 
йр Direct Connection x Sli 1w 8 | 1PNV1| — = 
Tailpiece SipxBar te тү = | = 1РРА8 
Kitchen 
Center Outlet Direct Connection 15 16 | —  489W03 — 
Center Outlet Direct Connection 15 16 | — | 1PNR7 — 
Waste Tee Direct Connection or Slip 1%" ^ 16 | — — 1РМ№Ү4 
Dishwasher Tailpiece Slip x Barb Th Ви — — 4FEY8 
Direct Connection or Slip 177 ^ 16 | — — 1PNY2 
End Outlet Waste Tee Slip 1W  6W| — |1PNP3 — 
Slip 1%" 16" --  |1PNR6 — 
ШЕ" МАРТ 1 ve 12 | —  489W24 — 
A i 1 6 —  |1PNU1 4ҒЕҮ5 
Extension S ip T7 g" — = 1PNZ5 
Slip 1w 12" —  |1PNP6 1PNZ6 
Flanged 1 у 4 — — 1PNZ1 
ni Flanged 1 6 —  |1PNR9 4ҒЕҮ4 
Tailpiece Flanged т - = 1PNYS 
Flanged 1w 12" —  |1PNP2 1РМҮ9 
Wall Tube slip 1 ve 8" —  |1PNN9 = 
li 1 T — |489//23 — 
Waste Arm Slip TW 15 | — |1РМЇР7| 1PNY1 
Kitchen End Outlet 
End Qut Double Bow! Direct Connection orsip 1% 16") — | — AFEY9 
Kitchen Flexible 
Tailpiece Direct Connection iw 17| — — 1PPC6 
Lavatory 
Fine Thread 1w 12" — |1PNT2 — 
MNPT x MNPT 1% 6 —  |1PNTI — 
Extension Slip Тӯ" 6 —  |1PNT9 1PNY6 
Slip Ty 8" — — 4FEZ1 
Slip 1W  12,| — |1PNP5 1PNZ2 
Wall Tube Slip 1W' 6%" | — |1PNN8 — 
Lavatory/Kitchen " қ NEN 
А li 1", 110" 2%" | — | 1PNP9 — 
Coupling lip тит ЗИ = | - 1РРА5 
Flexible Coupler Slip ТИ" Ту" ew| — — 1PPC9 
Lavatory Flexible 
Extension Slip 1% 8" — — 1PPC7 
Ai A d - tt V. I 1ATD5 
ir Admittance Vaives meet 


a Use as individual, branch, circuit, or stack vents 
Allow air to enter DWV systems to equalize pressure 
when water drains out of the system; eliminate the need 
for costly roof penetrations and vent piping. 1ATD5 and 
1ATD6 meet ASSE 1050/1051 and NSF 14. —" 


Pipe Dia. Color/ Materialof Нет 
Type For Use With -Drains Finish Construction — No. 
Circuit Vent Or Stack Type Application 3into 
MAXI-VENT® Up To 500 DFU, Individual 4in White ABS 1ATDS 
Branch, Venting Single Fixture 
Venting Single Fixture, Individual 1%in 
MINI-VENT® Branch, Circuit Vent Or Stack Type to 2 in White ABS 1ATD6 
Application Up To 160 DFU 
MAXI-FILTRA™ Filtering Sewer Gas Зіп,4іп Black ABS 15W940 
MAXI-CAP™ Maxi Vent(R) = Silver — Aluminum 1510941 
Sweet FA 
Vent Stack Odor Eliminator 
Activated carbon (included with filter) helps stop offen- 
sive odors, including hydrogen sulfide gas, produced 55594 
in commercial and residential drain pipes and septic 
systems. Unit easily attaches to vent stack pipes. 
Pipe Dia. Color/ Material of Item 
Description -Drains Finish — Construction No. 
Vent Stack Filter w/8 Oz. Activated Carbon Charge З іп, 4in Black — ABS 32/293 
Replacement Carbon — — — 32V294 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Drain Components 
31XJ53 
Kissler | NT 
Drain Accessories A қ 
ы Item Pkg. 
Description Pipe Dia. No. Qty. 
Escutcheons 
wo Piece, 430 Stainless Steel E 1561 | Push Pull General 
^ " 
wo Piece, Stainless Steel % 1PPE2 1 тр rt леч ишш 
A 1PPES 1 
wo piece, Stainless Steel | A Lire 1 WATCO 
Faucet Covers and Drain Plunger шш 
Drain Plunger, Plastic in 1PPHB 1 [tf] Оаѓеу ФЕ і 
faucel Hole Cover, pon П, mE - 1 7 m 1 п = Tee 
aucet Hole Cover, Bolt In, Stainless Stee! % 5 = = 
ае Ное Cover Snap In, Stainless Steel 1% 1PPJ7 1 Bathtub, Shower, and Sink Drains 
toppers and Chains 
Disposal Stopper, Rubber 3%to4%e  4FEWG 1 Drain Pipe Item 
Kirchen sink Sooper Fat Raber 5 4FEWS 1 -— Description Material* Dia. Connection L Brand Мо. 
, , athtub Drains 
Other Drain Openings, Sinks, Rubber Теа 7. - IPPHS В 1-hole, Bath Waste, m m 
Stopper With Chain, for Basins, Laundry Tubs 195102 4PP2 1 Finish Kit, Push&Lift Brass 1% Screw 2% AB&A 388069 t 
and Other Drain Openings, Sinks, Rubber Bath Waste, Classic Sched 16 
Strainers and Baskets _ Push&Lift, Trim Kit 4oaps 17 Screw — AB&A 388073 + 
Flat Drain Strainer, Aluminum 3 iPPG6 1 Foot Actuated Tub Closure CPB zr Js in Brass Pin 23/5 Watco  6AVK6 
Kitchen, Mesh Strainer, Stainless Steel 35 JPPG9 — 1 Foot Actuated Tub Closure СРВ 27€ 1516 Fine Thread iW Watco АМО 
Lavatory, Mesh Strainer, Stainless Steel 1 1PPG7 1 Foot Actuated Tub Closure СРВ 27& 1%-11-1/2 Coarse Thread — 1/7 Watco 6AVL4 
Post Design, Sink Basket, Stainless Steel 3 iPPF9 1 Lift & Turn Tub Closure CPB 276 1%-16 Fine Thread 1W'  Watco  6AVK9 
Sink Strainer, Brass 375104 iPPFA 1 Lift & Turn Tub Closure CPB 274 1%-11-1/2 Coarse Thread — 174 Watco  6AVL3 
Sink Strainer, Stainless Steel — — — 3% iHEG4 — 1 Nufit Lift & Turn Tub Closure _ Brass 2%" Silicone Adhesive — Watco 6AVL5 f 
Sink Strainer, Top Tighten, Plastic, Stainless Steel 37104 — 1PPF7 1 Push Pull Tüb Closure CPB 2' %in & Hein Brass Pin 2 Watco 6AVK7 
Sink Strainer, Twist and Lock, Stainless Steel 32104 1PPF6 1 Push Pull Tub Closure CPB 27g 134-16 Fine Thread T Watco 6AVLT 
Sink Strainer Assembly, Stainless Steel g АЕТ Push Pull Tub Closure CPB 27%" 136-16 Fine Thread TV. Watco БА/К8 
Tub, Mesh Strainer, Stainless Steel 1910172 — TPPG8 1 Push Pull Tub Closure CPB — 27€ 1/-11-1/2 Coarse Thread 14 Watco — 6AVL2 
Universal Style, Sink Basket, Stainless Steel 3 1364 1PPF8 — 1 Stopper & Drain, Push 
Supply Lines Pull, % & s in Combo PSS 2% Pin Adapter — Watco 401397 
КЕЛЕ Connector, Inlet үй Outlet V2", = 31XJ53* 1 Pins & Grid Strainer 
ompression, Stainless Steel Braided Stopper & Drain, Push Pull, " i 
Washing Machine Connector, Inlet 34", m 31XJ61* 1 WA A4 Pin & Grid Strainer P, SS 2% Pin Adapter — Watco 401399 
utlet 44", Hose, Stainless Steel Braided Stopper & Drain, Univ., Foot р m : 
Washers, Gaskets, Nuts, and Trap Vent Ac рр ей, w/Grid Strainer Р, 55 2% Silicone Adhesive — Watco 401402 
Gasket, for Pop-up Drains, Rubber 1% 4FEX4 1 Trip Lever Finish Kit w/Strainer — CPB Screw -- AB&A 388070 
Kitchen, Slip-Nut, Zinc 1» TPNW5 10 Trip Lever Linkage w/ "m" 
Kitchen, Sip-iut And Washer, Polypropylene 10,1%  1PPB7 10 out Overflow Plate Brass 198 m — Watco  6AVL8 
Kitchen, Tailpiece, Tailpiece Washer, Polyethylene 1% 1PPC2 10 Waste & One Hole Sched "S "m 
Kitchen, Tailpiece, Washer, Rubber 1% 1PNV9 — 10 Overflow Half Kit 4opve 17 Solvent Weld 2/7 АВФА 388068 
Kitchen, Washer, Polyethylene 1% 1PPB3 10 Shower Drains 
Kitchen, Washer, Rubber 15 IPNW1 10 Floor Drain Grid Drain cover 55 5 Spring Like Prongs — — 1PPE6 
Lavatory, Slip-Nut, Zinc Th 1PNW4 10 General Purpose "a 
Lavatory, Washer, Rubber Th 1PNV8 10 Drain, White Finish PVC 2,9 Solvent-Weld — Oatey 4FRU1 
Lavatory/Kitchen, Slip-Nut And Washer, Zinc 1 521 5 TUS Т0 Genaral LC M PC 34 Solvent-Weld —  Oatey ДЕВИЗ 
Lavatory/Kitchen, Washer, Polyethylene 1710175 ТРРВА 10 Shower Drain, Stainless " Vy 
Rubber Washer Assortment, Rubber 17,1%  1PNW3 8 Steel Finish E 2 Solvent-Weld ae — 18009 
Slip-Nut, Brass, 72 in L 1% 489/88 І Shower Drain Grid SS LV Snap-In LYA — 1RLV6 
Slip-Nut, Brass, 1952 in" L 1% 489V80 1 Sink Drains 
Slip-Nut, Brass, Уб in" L 1% 489181 1 Lift Rod Assembly = — — — 1PPH9 
ip- 3364 in" T T 
Мн Chrome, es in L ТА 180V82 "| Sink Strainer, Heavy Duty = a MNPT 4 —  38W328 
Kitchen Waste Connector, Slip x FIP, Brass 1% 1PNU8 1 Stink Stopper Quad 5 = 
Kitchen Waste Connector, Slip х МІБ, Brass 1% 1PNUG — 1 Close Trap Seal = 3 = — ЈА Smith 24E549 
* Kissler brand. * СРВ = chrome-plated brass, Р = plastic, SS = stainless steel. T Stainless steel grid. 


ә ТЕУЛІ Waste 
ZURN. Connection 
4WDG4 


Brass Tubular Drain Components, 17-Ga. 


a All items have a chrome finish, except 400764 and 400765, which have a silver finish. 


Material of Pipe Dia. L Item 
Description Construction Connection - Drains (in.) — Brand No. 

Extension Tube w/Nut Brass Slip 1 in 12 in Zurn 4WDK7 

Extension Tube w/Nut Brass Slip 1 in 12 in Zurn 4wDJ2 

Female IPS Waste Connection Cast Brass Compression xIPS 1¥inxi¥vin  — Zum . 4WDG4 

ompression x А 

J-Bend Brass ҚБШ Connection 1 іп — Zurn = 4WDK6 

Low Inlet P Trap Zinc Compression 1 іп 1iin Zurn 400764 

Low Inlet P Trap Zinc Compression Tin 12% in Zum 400765 

P-Trap w/Cleanout Cast Brass Slip 1 in 7%in Zum  4WDE3 

P-Trap w/Cleanout Cast Brass Slip 1 in 8/^in Zum 4WDE1 

P-Trap w/Cleanout Cast Brass Slip 1i5in 7%in Zum . 4WDE6 

P-Trap w/Cleanout and Brass Nuts Cast Brass Slip Tin 9 in Zum . 4WDE4 

P-Trap w/Clenaout, Slip Nuts And Washer Brass Slip Twin їп — 1PNL3 

P-Trap with Flange Brass Slip 1 in — 444528 

Sink Trap, Meets Los Angeles Code Requirements Brass Slip x IPS 1 in 5%in Zum . 4WDJ8 Я 
Sink Trap, Meets Washington DC Code Requirements Brass Slip x Sweat 1Winxii^in 7%in Zum  4WDKI у 
Swivel Sink Trap for Copper w/Cleanout Brass Slip x Sweat Tin — Zurn 4WDL4 

ailpiece, Straight Flanged Brass Flanged x Slip 1 іп біп Zurn 4WDH9 
Tailpiece, Straight Flanged Brass Flanged x Slip 1 іп 12 іп Zum . 4WDH7 

ailpiece, Threaded One End Brass MNPT x Slip 1 іп 8 in Zum . 4WDH4 
Tailpiece, Threaded One End Brass MNPT x Slip Тиіп 12in Zum  4WDH3 
Wall Bend Cast Brass Beaded x Slip 1 in 8%in Zum  4WDG9 
Wall Bend Cast Brass Beaded x Slip 1 in 15n Zum  4WDGS Threaded 
Wall Bend Cast Brass Beaded x Slip 1 іп 15 in Zum . 4WDH1 Sink Trap Tailpiece 
Waste Arm Slip Joint Connection Brass Slip 1 іп 15 іп Zum . 4WDK9 4WDJ8 4WDH3 
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ZURN ТИНЕ 


Drain Sumps and 
Trench Pans 


Drain Sumps & Roof/Floor Drains 


32V288 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


» Wheel load rating: Class C 38044 —  — EE : 
Compatible with various pipe sizes including 4" dia pipe. Drain Sumps with ALCOI 
Grate feature a universal snap-in pipe seal and a contoured bottom that directs 
all water to the drain to help eliminate standing water. For use in landscape or 41J517 
hardscape drainage and below downspouts. Trench Pan Drain and Trench 
Pans are for use in concrete, linear surfaces including driveways, floors, and 
truck docks. 
qum ——— 
Material of Mfr. Item AUU a LIL 
Color Construction Ww L D Brand Model No. S ГҮ 
Floor Drain Grate о HWW 770154 
Ductile Iron 5%in 20 1%іп Zurn P6-DGE 22F378 LJCICICIOLICILI 
- Ductilelron — 536in 20 Ain Zum P6-DGC 22F379 шава аа 
Polyethylene 5%in 20 34 in Zurn  P6-HPP 22Ғ383 et 
Silver Stainless Steel 5 38 in 40" 1%in Zurn P6-RFSC 33KL73 ILILILIL T 
Stainless Steel 5 % in 40" 34 in Zurn X P6-RPSC 33К174 OU 
— Cast Iron 4 in 20" — Zurn P4-CG 22F382 ч: www 
Two Hole Drain Sump with Grate ^ JUU (A 
Plastic 9" 14° 9" uf-Tite 2HDS-2B 24М/А14 110229 
Plastic g 14 9 uf-Tite 2НП5-20 24М/А15 24X182 
Black Plastic 11" 11" 15% Tuf-Tite 2HDS-B —24WM1 * | мт 
Plastic 1r 11" 15%" TufTite 2HDS-16  24WA12 * 
Plastic i16 1б 14% Tu-Tite 2HDS-4B  24WAi3 $ A випи MFO GO: ZURN. Üatey 
Trench Pan Drainage System 
Plastic ГУА 36" 6" uf-Tite — TPAN-36 32/287 
в ua _ Plastic 6 36 5 uf-Tite TRI-GRAY 321288 Floor Drains and Grates 
rea Drain 
Black Plastic 11" 11' 5 uf-Tite AD1 32/289 Nickel-bronze floor drains are for use in kitchens, restrooms, and other foot 
Grate Ре TET. o А 81-05  32V304 traffic areas. 11U236 flashing collar drain body can be used for on-grade areas 
ЗЕГЕ ШЕ where a waterproofing membrane is required. Тһе strainer сап be adjusted up 
. Black Plastic 6 ГУД 12" Ш-Тів — TPAN-12 3211290 to 2" above from the top of the drain body. 
* 24WA11 is a black grid. 24WA12 is a green grid. Adjustable 
Floor Drain) Cleanout | Sanitary 
Strainer Cover Floor Drain 
Pipe Dia. Material of Item Item Item 
- Drains Connection Construction Brand No. No. No. 
2 in No Hub Cast Iron JR Smith — — 38VC44 
3in MNPT Nickel Bronze — JR Smith 11U245 — — 
3in No Hub Cast Iron JR Smith E = 38VC45 
4in NPSM Cast Iron JRSmith | 11U246 | 11U244 — 
5 віп Screw Nickel Bronze — JR Smith — 24E559 — 
Pipe Dia. L Item 
— Item Ls rd 4 connection Overall Dia. (іп.) Brand No. 
ound Commercial, Silver/Polished Nickel 
110238 22F405 Adjustable Floor 334 in IPS 5 — . JRSmih 110231 
11U241 Drain Strainer 3%in IPS 6 = ЈА Smith 110232 
SMITH’ Floor Drain Grate = Screw T — JR smi h 110227 
JAY R. SMITH MFG. CO. W IWAITS ZURN. — Crew 51957" = JR Smith 110228 
Member of Acom's Family of Companies Round Strainer, Polished ыза 
N Шы. Round Strainer 5 in Drop In — — Zurn 411517 
H Round Strainer Grate, Bronze/Nickel 
Roof Drains Eun EIER 1, Si Polis -— = 3 -- 6 Zurn 45NC91 
ГЕ s Б А шаге Commercia liver/Polished Nickel 
Protect connected piping and drain Watts—1 WXC4 includes flashing Adjustable Floor 34 in IPS = 5in JRSmih 110233 
sump from debris. For use on flat clamps with integral gravel stop and Drain Strainer 3%in El = 15 ШЕ У ЕШ n I 
roofs. self-locking poly dome. Шш - ть сее Screw = Биет JR Smith 110230 
, Е шаге Strainer Grate, Bronze/Nicke! И ENE 
JR Smith—11U241 and 11U242 Zurn—22F375 and 22F376 include m Siralner vein = = 5 Zum  45NC90 
include flashing collar and mounting a combination membrane flashing p 26 in = = Material а Zurn 454082 
screws. 110240 retrofits most existing  clamp/gravel guard. 22-405 and | Item - Drains Overall Dia. Connection Construction Brand Мо. 
roof drains to accept a Jay R. Smith 22F406 feature a a drop-in connection mE ШЕШ Body 3 n 2 Ш nose m SEE 110236 
" : 8 
dome. to ease installation. Floor Cleanout 4in 5%" No Hub Zurn 38UK40 
Item Floor Cleanout 6in TW. — Nickel pone. JR Smith 450754 
Description Color Material Connection — Brand No. Material of Pipe Dia. Item 
Roof Drains w/Domes Ж J E E Item Type — Construction Connection - Drains (in) (in. ) Brand No. 
2 in Pipe Dia. 11 % in H Yellow Castiron  NoHub  JRSmith 110241 Drain Trap Seal Plastic Slip 2in 1%⁄in — Rectorseal 49EG75 
S in Pipe Dia. x 11 in H Yellow Castlron NoHub JR Smith 110242 Drain Trap Seal — Plastic Slip 3in | Йіп —  Rectorseal 49EG76 
ЕШ прера. 1271 іп H Blue Cast Iron No Hub Watts 1WXC4 Moor Clean um Bronze Screw 55%in %in — Zum 413464 
4 іп H, Cast Iron Grid Blue Cast Iron Screw Zurn 22F376 Floor Drain тез = i 
43. in Н. Plastic Grid Blue Plastic — — Screw — Zum — ?2F375 | _ Grate WSetpWs; Bronzas Screw; ойып = ЗАБТ eSI 
Dome, 11%" Dia. Black Polyethylene — Clamp JR Smith 110239 Floor Grate 8'Dia Cast Iron гор In =, — 8іп Zurn 24182 
Dome, 11%" Dia. Yellow Cast Iron Clamp JR Smith 110238 Floor Grate = Castiron Dropin 6%in  2in 6%in Zum 414518 
Dome, 11748 Dia. Gray Ductile Iron Clamp Watts — 1WXC6 Floor Grate = Brass Screw Sin біп біп Oatey 39AN76 
ome, ТЕ Dia. Gray Plastic Clamp _ Майѕ — 1WXCS pul Floor к — Caton Dropin — іт 8%in Zum 22F398 
Roof Drain Collar, Univ. ; Grid Strainer Round Nickel — Зп 6 Zum 45М691 
Retrofit, 1354" Dia. Yellow Cast Iron Screw ЈА Smith 110240 Grid Strainer ^ Square іске! = 30іп - 5 7шп 45NC90 
Drain Domes Grid SME Square Nickel — 3 %in — 6 Zum 45NC92 
2 1s in H, Aluminum Grid Silver Aluminum Drop In Zurn 22F405 alt Floor - == i i 
2 Ts in H, Plastic Grid White Plastic Drop In Zurn 22F406 Drain Grate Cast Iron Drop In иш йш Zum: pM 
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PLUMBING 


Wall- & Counter-Mounted Bathroom Sinks 


Corterra—A solid surface polymer 
resin (plastic) with a sleek, durable 
finish. 

Vitreous China—Also called 
ceramic or porcelain, this clay-based 
material is made from dense clay that 
is heated or fired, cured, and glazed. 
Durable, low-maintenance, won't 
rust, fade, or discolor. 


peeling, and dents. 


and UV light. 


Terreon—A recycled resin (plastic) 
that creates a smooth, nonporous 
surface. Easy to clean, Terreon resists 
chemicals, stains, heat, scratches, 


Sink Material & Bowl Size 


Stainless Steel—One of the most 
durable, low-maintenance sinks. 
Resists stains, scratches, 


Bradstone—A durable plastic made from rein- 
forced thermoset polyester resins, inorganic fillers, 
and fade-resistant pigments. 

Molded Stone and SMC Fiberglass—Plastic 
materials molded from a calcium base bonded 
with long glass strands. Smooth materials are 
strong and fire retardant. 
Polypropylene—Plastic construction resists 
stains, rust, scratches, impact, and dents. 


cracks, 


Bowl Size 


EN! 


Bowl Depth 


Care 


ZURN. DURA-WARE СУ 


Wall-Mounted 
Bathroom Sinks 


Sinks are installed directly on the wall to save space, eliminate the need for 
bathroom vanities, and provide storage space below the sink. They are commonly 


Stainless Steel 
49T917 


Terreon 
20HPO4 


Bathroom Sink Kits 10J133 to 10J138—Compl 
tory sink packages include wall hanger, faucet, grid 


used in smaller bathrooms such as in small offices and patient rooms. 


Vitreous China 
493H77 


ete, ready-to-install lava- 
drain, and cast trap. 


Faucet Faucet Flow 
Overall Overall Bowl Size Bowl Drain Spout Mounting Rate ADA Mfr. Item 
Brand Series Color Sink Material Length Width LxW Depth Opening Shape Centers (gpm) Compliant Model No. 
One-Person Bathroom Sinks With Faucets 
Single Metering Push Button 
Bestcare Ligature Resistant White Corterra® 20 — 21W 15"x 12" 4 156" Cone 4 05 Yes WH3775--3373 380427 
Single Lever Handle 
Zurn Pedastal Sinks White Vitreous China 19%" 17%" 15%" x 1091" via 17" Low Arc 4 22 Yes 25354.119.1.07.00.00 10,133 
Sensor Operation 
Zurn 350 White Vitreous China — 197" 17%" 15Их10% 7" LA Mid Arc 4 1.5 Yes 25354.660.1.07.00.0 — 10137 
Dual Wristblade Handles 
Zurn 25340 White Vitreous China 20" 18/7 167"х 107" 638 1W' Gooseneck 4 22 Yes 25344.525.3.07.00.6 — 10J134 
Zurn 25350 White Vitreous China — 1977" 17W' 157" х 1091" E 17" Gooseneck 8 22 Yes 25358.530.1.07.00.00 10,136 
Dual Lever Handles 
Zurn 25340 White Vitreous China 20" 184" 165x104 63" TW Low Arc 4 2.2 Yes 25344.520.1.07.00.0 10/138 
Dual Knob Handles 
Dura-Ware 1950 Series Silver Stainless Steel 18" 15" 147" х 97" 6 1%" Gooseneck 4 0.5 Мо 1950-1-CSS 497917 
Two-Person Bathroom Sinks With Faucets 
Sensor Operation 
Bradley Express Gray Terreon 54 22" 47 х 123%" 6 T Low Arc — 0.23 Yes 593-707 20НР03 
Bradley Frequency Riverstone Terreon 6254" 29" 237" x 1791" 6" Tw Mid Arc — 15 Yes $45-2463 3FLZ7 
Three-Person Bathroom Sinks With Faucets 
Sensor Operation 
Bradley Express Gray Terreon 84" 22" 84" x 1254" 6 T Low Arc — 0.23 Yes 593-708 20НР04 
Bradley Express ELX Gray Terreon 94" 30" 21% х 1472" 498" Tw Low Arc — 0.5 Yes 593-740 481035 *# 
Bradley Express ELX White Terreon 30" 66" 2198" х 147" 498 Tw Low Arc 0.5 Yes 593-735 48NU30 *# 
Overall Overall Bowl Size Drain ADA Mfr. Item 
Brand Series Color Sink Material Length Width LxW Bowl Depth Opening Compliant Model No. 
One-Person Bathroom Sinks Without Faucets 
1 Pre-Cut or Knockout Hole For Single Hole Faucets 
Kohler Kingston™ White Vitreous China 21 18 15" x 10" күлі 1%" Yes K-2007-0 493H77 
Kohler Morningside” White Vitreous China 20" 2T 14" x 13" 298" 1% Yes K-12638-0 56FD20 
3 Pre-Cut or Knockout Holes For 4 in Centerset Faucets & Handles 
American Standard Declyn™ White Vitreous China 17" 1877 10%" x 1471" 6 Ти" № 0321026.020 2NJL9 
American Standard Declyn™ White Vitreous China 17" 1812" 10%" x 144" 6 TW. No 0321075.020 45W821 
American Standard Lucerne" White Vitreous China 187" 207" 10" х 15" 6%" Ty Yes 0355012.020 1VNW3 
Dura-Ware 1953 Series Silver Stainless Steel 18" 22" 14V x 12" 5 Ту" Yes 1953-1-09-GT-H34 497916 
Kohler Greenwich" White Vitreous China 2094 187" 15" x 10" күйі 1% Yes K-2032-0 493H78 
Kohler Hudson White Cast Iron 19" Te 15" x 10" 5" 1% Yes K-2861-0 493H80 
3 Pre-Cut or Knockout Holes For 8 in Centerset Faucets & Handles 
American Standard Lucerne" White Vitreous China 189 20%" 10 x 15" 6j iw Yes 0356015.020 1VNWA 
Kohler Kingston" White Vitreous China 21 18 16" x 10" 3 1% Yes K-2006-0 56FD16 
* Includes sensor soap dispenser. T Vandal-resistant handle. # Vandal-resistant aerator. # Vandal-resistant trap cover. 
ct --- = 
. 
ө - 
KOHLER Drop-In Drop-In Undermount 
pz P Sim lard 493H62 1VNW7 1VNW5 
i Overall Overall Overall BowlSize Bowl Drain Mfr. Item 
Counter-Mounted Bathroom Sinks е m ши Series Length Width Height LxW Depth Opening Model No. 
NS ; ; гор-їп Bathroom Sinks 
= White vitreous china = ADA Compliant теси or Knockout Hole For Single Hole Faucets m E нЕАГҮРЕНЕЕНЕН-ИКЕНИ 
inks mount above or below the countertop in commercial and ohler rookline® j " a "х12' б TW К-2202-1- 5 
5 Қ ou А Е р т TA Kohler Cimarron® 20746 177%" 799 20% x11 799 1%” К-2351-1-0 493H62 
residential applications such as apartments, office buildings, and Kohler Pennington® 20/7 iW 8 _ i&x1il 8% 1 К-2196-1-0 493H60 
restaurants. Drop-in Bathroom Sinks "drop" into a hole in the 3 Pre-Cut Or Knockout Holes For 4 in Centerset Faucets 
op го p e American Standard — Aqualyn? 20% 17% 79 16x10 5%” Ту" 0476028.020 1VNW8 
countertop and have an edge that overhangs the countertop to AmericanStandard — Ovalym" — 19/& 19% 7'/s 15 x19. 5% 1/4 0491019.020 1VNW7 
keep it in place. Undermount Bathroom Sinks are installed from CUM — BED к т ТТ ue Tex 11 4 — 1W' К-2196-4-0 S6FD14 
2 > re-Cut Or Knockout Holes For 8 іп Centerset Faucets 
under the countertop and are held in place with brackets to create à — "Kohier Pennington? 20/ 176 — 8 16X — 4 17 К-2196-8-0 56FD15 
continuous flow from sink to countertop, eliminating the lip between Undermount Bathroom Sinks 
the edge of the sink and the countertop where food particles or dirt ^ "american Standard Ovalyn™ 1977 167 7У6 17x14 5% 1" 0496221020 1VNWS 
can get stuck. American Standard Ovalyn™ 21% 17% 7%" 19x15% 5%" 1%" 0497221.020 1VNW6 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2725 


PLUMBING 
Kitchen & Bar Sinks 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


For Sink Material and Bowl Size, see page 2725. 


f \ Drop-In 
Dual Knob 

| Handle Faucet 

PN 3H330 


че 


Undermount 
Without 
13G636 


ELKAY 
Just 
C 


Counter-Mounted 
Kitchen & Bar Sinks 


Durable, stain-resistant stainless steel sinks are 
used in commercial food preparation, hospital 

and school cafeterias, and restaurants and bars. 
Drop-in Sinks have a protruding edge that sits 
above the countertop and overhangs the hole in 
the counter to keep the sink in place. They include 
pre-cut or knockout holes for 4" centerset faucets. 
Undermount Sinks are installed from under the 
countertop and are held in place with brackets to 
create a continuous flow from sink to countertop. 
Sinks With Faucets have 4" mounting centers and 
gooseneck faucets that mount to the deck. 


Overall Overall Overall Bowl Size Bowl Drain Flow Rate ADA Mfr. Item 
Brand Length Width Height LxW Depth Gauge Opening (gpm) Compliant Model No. 
Drop-in, One-Bow! Kitchen & Bar Sinks With Faucets Е Е 
Dual Knob Handle 
Elkay 15" 15" БЕЛ 12" x 10" 5: 23-ga 2" 1.5 Yes KP211515C 3H330 
Dual Lever Handle 
Elkay 15 15" TW 12° x gu T 18-ga £ 1.5 No BLR150C 4YJ88 
Overall Overall Overall Bowl Size Bowl Drain ADA Mfr. Item 
Brand Length Width Height LxW_ Depth Gauge Opening Compliant Model No. 
Drop-in, One-Bowl Kitchen & Bar Sinks Without Faucets 
2 Pre-Cut Or Knockout Holes n 
Elkay 15 15" 56" 12" x 10" 5 23 ga 2" Yes K115152 3AEG1 
Elkay 17 16" T98 14" x 10" TW  18ga күйі No LR17162 1JYU4 
3 Pre-Cut Or Knockout Holes | А _ 
ЕЇКау 15" 17%" TW 12" х 12" TW' 18 да күлі No LR15173 2KLF8 
Elkay 17 22" 10%" 13" x 16" 10" 18 ga 3w No DLR1722103 SAEF7 
Elkay 19" 18" 57" 16" х 11%" 5%”  18ga күлі Yes LRAD1918553 11U324 
Elkay 19" 18" TH 16°х 11%" 7/” 18 ga 3w No LR19183 . ДҮК12 
Elkay 19%" 19" 57" 16" х 137" 5%"  18ga 3w Yes LRAD1919553 11U325 
Elkay 197" 19" TW 16'x137 7%"  18ga 3w No LR19193 3AEF5 
Elkay 19%" 19" 10%" 16" х 13%" 10" 18 ga 3w No DLR1919103 4YJ90 
Elkay 22" 197 TR" 18" x 14" 7% 18 ga 3w No LR22193 4YK13 
Elkay 20" 21%" 5%" 21" x 15%" 5W' 22ga 3w Yes GE125213 11U321 
Elkay 20" 22" 6916" 21" x 15%" 6%" 23ga 3w Yes 0125223. 3AEG3 
Elkay 20" 22" 8/6 21' x 15%" 8 20 ga 370" № DSE125223 SAEF6 
Elkay 20" 22" 8 21' x 15%" TW' 18 ga 3 No LR25223 4YK14 
Elkay 25" 22" 10%" 21" x 15%" 10" 18 ga 3 No DLR2522103 3AEG4 
Elkay 20" 22" 12% 21' х 1597 12" 18 ga 3 No 01182522123 3AEG6 
Elkay 33" 22" 10% 28" x 16" 10" 18 ga 3 No DLRS3322103 3AEG7 
Just 15" 18" TW 12" х 12" 7%" 18да 3 No SL-1815-A-GR-3 136639 
Just 19" 17%" TW 16x11 TW' 18ga 3 No SL-17519-A-GR-3 136640 
Just 21" 19" БУ" 18°х14" 5%"  18ga 31" Yes | SL-ADA-1921-A-GR-3,5.5,DCR 136623 
Just 2T 19" Тү” 18x14 ТҮ” 18да Зу" No SL-1921-A-GR-3 136641 
Just 33" 22" 8 28"x 16" 8 18ga 3” No SL-2233-A-GR-3 136628 
4 Pre-Cut Or Knockout Holes 
Elkay 25" 217" Бу" 21"х 159" 5% 18да 37" Yes LRAD2521554 3AEG8 
Elkay 25" 217" БУИ" 28" x 16" 55 18да  3W Yes LRAD3122554 3AEG9 
Elkay 25" 22" 87" 2l'x15W 797 18да 37" No LR25224 4YK15 
Drop-in, Two-Bowl Kitchen & Bar Sinks Without Faucets 
3 Pre-Cut Or Knockout Holes B 
Just 29" 18" 5” 12" x 12" 55  18ga 3W Yes — DL-ADA-1829-A-GR-3,5.5,DCR 136626 
4 Pre-Cut Or Knockout Holes 
Elkay 33" 22" 8/6 14" x 15%" T^ 1803 3” No DSE233224 ЗАЕЕ8 
Elkay 33" 22" 86 13" x 16" 79%" 18да 3W No LR33224 4YK17 
Undermount, One-Bowl Kitchen & Bar Sinks Without Faucets Š 
0 Pre-Cut Or Knockout Holes 
Just 24" 18" БУ" 22" x 16" 5%" 18ga З" Үеѕ US-ADA-1824-A, 5.5,DCR — 136636 
Undermount, Two-Bowl Kitchen & Bar Sinks Without Faucets 
0 Pre-Cut Or Knockout Holes 
Just 32" 18" БУ" 14' x 16" 5%" 18ga 3” Yes UD-ADA-1832-A, 5.5,DCR — 136637 


| One-Bowl 
Dual Lever 
Handle Faucet 
3JDU1 


\= - А 


Ка 


One-Bowl 
Without Faucet 
11U310 
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Freestanding Kitchen & Bar Sinks 


Utility sinks, or scullery sinks, are made of stain-resistant stainless steel, and have a deep bowl for dishwashing 
and rinsing glasses, dishes, or large pots. They are typically used in commercial kitchens in school cafeterias, 
hospitals, and restaurants. Sinks With Faucets have 4" mounting centers and low-arc faucets that mount to the 
deck. Sinks Without Faucets have 8" mounting centers (except 130617, 136618, and 136594 are centerset), in 
the deck or splash. Drainboards prevent spills and provide a food preparation or dish drying surface. 


mer 


Work Bowl With Left Drainboard With Right Drainboard 
Surface Overall Overall Size Bowl Drain | Overall Flow Item Overall Flow Item 
Brand Height Width Height LxW Depth Gauge Opening| Length Rate No. Length Rate No. 
With Faucets 5 7 ы 
Dual Manual Handle With Lever Handles 
Adv. Tabco 357" 30" 40/7 16x20 12" 16ga 3” 60" Торт  3JDUÍ 60" = 3JDT8 
Adv. Tabco 357" 30" 405 16x20 12" 16ga 37" 72" Торт 3005 — — = 
Number of With Left With Right With Dual 
Pre-Cut or No Drainboards | Drainboard Drainboard Drainboards 
Knockout Work 
Faucet Surface Overall Overall Bowl Size Bowl Drain | Overall Item Overall Нет (Overall Item | Overall Item 
Brand ^ Holes Height Width Height LxW Depth GaugeOpening Length No. Length No. (Length Мо. Length No. 
Without Faucets 
One-Bowl 
2 37 24" 43 18x18 14 16да 37" 23' 11U359| 3877 11U360| 3877 11U361| 54' 11U362 
2 37" 24" 43 18x18 14 16да 37" 4i 110367 — — — — — — 
Adv 2 37" 27" 42" 16x20 12" 18ga 37" — — 46" 8AW53) 46" 9AD05| 66  8PAHÍ 
Тарсо 2 37" 27" 42" 16x28 12" 18 да 37" 25" 110356 — — — — = = 
2 37 29%" 43  24x?4 14 16да 37" — — | 50%" 11U364 5077 110365 72" 110366 
2 37" 30" 43 24x24 14" 16да 37" 29" 11U363 — — — — = = 
2 37" 3t 42 24x24 12" 18ga 37" 33" 110358) 54  8AWJ7, 54 ӘШКІ 74  9JW46 
Eadle 2 37W  27W 44" 16x20 137 14да 37 — — | 385 116703 387%" 110704 — — 
Group 2 37% 27 44" 16х20 13%" 16ga 37" | 23%" 1JYR6| — = — = = = 
3 37W 2r 44% 18x20 i14 14да 3%" | 23 АМ? — =|= — - - 
2 36 25954  43W' 20'x16 12" 18ga 3%" 217 11U309| 3677 110310 3677 110311 — = 
Elka 2 36" 27ү" 44" 24x24 14" 14да 37" 27" 110286 — — = жж, 707 110287 
y 2 36" 29954  42W' 18"x 24" 12%" 16 ga 37" 27" 110296 — == = = = = 
2 36" 29%" 4334" 24'x24 12" 18ga 3%" 29" 11312 50%" 110313 50%" 111314 — — 
2 34" 27" 51' 36'x24 16" 14ga #35 — — — — | 61%" 136618 — = 
Just 2 34" 27” 48 24x24 12" 14ga #35 27 136594 — — == = = = 
2 36" 27 51' 36х24 16" 14ga #35 397 136617 — = = = = = 
| CONTINUED | 4 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Counter-Mounted Hand Sinks & Wash Stations 
«rum For Sink Material and Bowl Size, see page 2725. 
y oN 


Mer Handing, Heat 


Freestanding Kitchen & Bar Sinks 


Number of With Left With Right With Dual 
Pre-Cut or No Drainboards | Drainboard Drainboard Drainboards 
Knockout Work = 
Faucet Surface Overall Overall Bowl Size Bowl Drain | Overall Item Overall Item Overall Item Overall Item > в = 
Brand Holes Height Width Height LxW DepthGaugeOpening Length No. (Length No. (Length No. |Length No. p — “| 
Two-Bowl й == | і 
2. 3f 23 43 18x18 14 16ga 37 — = 56%" 11U368| — — = — 2 — 
2 37" 24" 43 18x18 14 16ga 37 — Бей — — | 56%" 110369 72" 110370 
Adv. 2 37 27 42 16x20 12 18ga 37 44' 110357 64" 8TN09 64" 8А/03 85 96014 
Tabco 2 37 297" 43 24x24 14 16да 37" 53" 11U371| 7477 11U372 — — — — 
2 37" 30 43" 24x24 14 160а 3W — — — — | 74%" 110373 96" 110374 " 
2 37" 31" 42 24x24 12" 18да 3W — — 80" 8WU54| 80 9МІП6 101" SDNM2 
Eagle 2 37W  27W 44' 16x20 13%" 160а 37 — = — — — — 72/7 1JYR7 
Group 3 37 27" 44/7 18x20 14" 140а 37" -- — — == — — 76" 1JYT3 
2 36" 2507 43%” 20x16 12" 18ga 37" 39" 11U315 — — — — 70' 11U316 
Elkay 2 36" 27 44' 24x24 14 14да 3W 51" 11U290 — — — — — — Two-Bowl 
2 36" 2094 4274 18"x 24" 12%" 16 ga 37" 47W' 110301] — — — — ТТ!" 110302 Without F. t 
Three-Bowl р "тон тел 
2 37" 24" 43 18x18 14 16ga 37 59" 11U376| 7477 11U377| 747" 111378 90' 110379 11U370 
2 37" 26 43" 16'x20 14 160а 3%" — — — — = — 84" 110375 
2 37" 27" 42 16x20 12 18ga 3%" — = 83" 9Н/22/ 83" 9МСР7 103" 8UTJ9 
Adv. 2 37" 30" 43" 18x24 14" 16 ga 3%" — — — — — — 102" 110381 
Тарсо 2 37 35" 42" 20x28 12" 180а 37" — — 95" 11U353| 95" 110354) 115" 110355 
2 37 36" 43 20x30 14 16да 37 — — — — — — | 100 110383 
1— 30 310 4 муж 2 Бы 34-7 с tr SHVS ї ЭШ ЇР BEV am 
T г 2 24"x24" 127 180а 3%" - - 7" 9Н/23 7" 910/869 127" SCEVI н 
Eagle 2 37%”  27W 447 16x20 13%" 16ga 3%" — = = = = — 90' 1JYR8 =» -— 
Group 4 37% 27  44W 18x20 14" 14да 37" — — — — — — 96 1JYT4 4%ы 
2 36  25W  43W 20'x16 12" 18 да ЗУ" 57 110317 — — — — 88" 11U318 
Elkay 4 36 27% 447 247247 147 14да 37" — — — — — — | 120 110295 i A T 
4 36" 2934" 42/7 18'x24' 1294" 16ga 3” -- — — — — — 97%" 110306 = X p 
Four-Bowl 
Adv. 4 37" 27 42" 16'x20 12" 180а 3” = = 1017 9W671| 101: 98731. 122" 9RZ30 Four-Bowl / 
Тама — 4 3r 3t — 4» 24x24 12° 18да 3 | — - | 183 БАМ52 133 9CEV2| 154° 96012 Without Faucet 
Mfr. Item 
Description Brand Model No. эв 
Waste Valve For 3 % in Scullery Sink Drains 
With Overflow Tube And Head. Cast Bronze, FNPT 1 1/2" Or MNPT 2" Connections T&S Brass B-3952-01 6MT91 
Without Overflow Tube and Head. Cast Bronze, 2" MNPT Connection T&S Brass B-3952 6MT90 


ORION Bowl Size Bowl ADA Mfr. Item 


M Series Bowl Shape LxW Depth Compliant Model No. 
Counter-Mounted Square Тоту 12" 8" No AMISIT MAY 

- = Rectangular 15"х 18" 12" No ARLS 15 4AYH1 
Hospital and Lab Sinks Rectangular — 15' x 25" 10" No ARLS18 4AYH4 

ni iin . ARLS Rectangular _ 15'x18' 6 Yes ARLST5ADA  4AYH7 

a 1%" drain opening Square 16" x 16" 8 No ARLS13 4AYG8 
i i Rectangular 18'x21" 10" No ARLS16 ДАҮН2 
Black, polyethylene cup sinks are resistant to Rectangular — 18"x 23" i» No ARLS 17 — AAYH3 
corrosion, scratches, and chemical reactions. Cup Circular PA x4'vie 397 No — CS76XTAPER 4AYJ4 
They fit into a hole cut out of a lab countertop. — Sink Circular y XS 3 No CS36X3 — 4AYJ5 
b 2 Á Oval 8x3 4 No CS1-0x3xd — 4AYJ2 
A rolled and finished rim, or protruding edge, Mir. Пет 
Sits above the countertop and overhangs the " Fibs Dia. uic Length Model No. 

i ink j aste Assembly, for Cup Sinks Cup Sink 
hole in the counter to keep the sink in place. Tin 7n WA ДАҮЛ phen 
They are suitable for use in both educational Thin 4 Ws in МА-1 4AYJ6 
and commercial laboratories. 1 іп 4 95o in WA-4 4AYJ9 


CHICAGO = 
FAUCI - 


ELHKAY f 9 


Counter-Mounted Hand Sinks & Hand Wash Stations 


Stainless steel drop-in sinks are ideal for washing hands in classrooms, cafeterias, and laboratories. They have a 
rolled, finished edge that overhangs the countertop to keep it in place. 5JC22 has a mouth guard that flexes on impact 
and a built-in adjustable flow control. 


Faucet Faucet Flow 


Overall Overall Overall Bowl Size Bowl Drain Spout Mounting Rate ADA Mfr. Item 
Brand Length Width Height — LxW — Depth Opening Shape Centers (gpm) Compliant Model No. 
Drop-in, One-Person Hand Sinks & Hand Wash Stations With Faucets 
Single Lever Handle _ 
Elkay 25" 17 6 159W'x14' 6% 3” Gooseneck 4 1.5 Yes CDKAD251765C 4YJ89 
Single Wristblade Handle І 
Just 40" 21" 65 40x18 6” 40" Gooseneck 1.8 Yes ARL-ADA-2146-A-T 29VN01 f 
Dual Lever Handle _ за 
— 13" 19 10 10х14 10" 3 Gooseneck 4 1 No DI-1-10 4UDH6 
Dual Wristblade Handle І 4 
Just 43" 24" 6 40x18 67" LVA Gooseneck 8 2.2 Yes ARB-ADA-2443-A-T 29VM99 Fa | 
For Use With Mir. Item ety Д 
Brand Connec. (in.) Grainger Item Number Includes Model No. e n 
Drinking Fountain Heads T b 
1 110323, 130653, Self Closing Push-button Control, d - 
Elkay NPT 4YJ89,11U322 Built-In Adjustable Volume Control ERAI 54022 jess 
Chicago Faucets % NPSM — and Chrome Plated Fittings 748-665ABCP ЗТЕНб 
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Wall-Mounted Hand Sinks & Hand Wash Stations Details on page A1. 
For Sink Material and Bowl Size, see page 2725. 

Wall-Mounted Hand Sinks — —. srac Im 4% — 

& Hand Wash Stations ADVANGE TABCO SANI-LAV 7 SCRUB-WARE 


All-purpose stainless steel sinks 
are anchored to and supported by a 


wall, which eliminates the need for Т ee ок я Wristhiade 
" i andles, | Handles, | Handles, | Handles, 
oversized cabinets or countertops. Mounting Includes Number Flow 4 in Center 4 in Center 4 in Center| 8 in Center 
Sinks With Faucets are gooseneck No. of Location Side Bowl Size Bowl Drain ofFaucet Rate АРА Item Item Item Item 
faucets, except 3LMR5, which is a grand Stations - Faucet Splash LxW Depth Gauge Opening Holes (gpm) Compliant No. No. No. No. 
double-joint faucet, and 11U391, 1 Peck B s x Ш a 2 ga on ы i га — US — — 
iehi ec es "x10" i a р? 0 = = = 
which is a low-arc faucet. 11U392 i {Splash No 9x9 5 20ga 3%" 2 1 No = 3LMR5 = = 
includes eyewash attachment. Sinks т ! Splash No ax 10 5 20 ga 1 5 2 1 No = 110397 — — 

А 4 plas! 0 x10" i a A o — — — 
Without Faucets have openings for {Splash No 14x10 5 20 а ЕУДІ 2 1 No = 3LMR4 = = 
drainage and additional 74" holes in 1 Splash — Yes — 14x10 5 20ga НА 2 1 No — 11U398 | 110384 — 

1 Dec No 14x16 5  16ga 1 2 2.2 Yes — ANNH3 — = 
the splash for faucets and handles. Eagle 1 Splash Мо 99x13 6%" 20ga 17 2 22 М0 | 4NNH2 == = = 
қ 629: 1 Splash No 137" х 934" 65 18ga 17" 2 2.2 № = 4AVG7 4AVG8 = 
В р 1 Splash Yes 931" х 137" 6%" 18ga 17" 2 2.2 № = 4AVG6 = = 
1 Splash Yes 137x994 6X 180а 17 2 2.2 No — = 4AVG9 — 
Lever Handles Just 1 Dec No 16" х 14" 6 160 37" 4 1.5 Үвѕ — — 136653 — 
3LMR5 1 Deck No 160x127 6 16да 2 2 2 No — — = 48PY37 
1 Dec No 19"x15%" 5" 16ga РЫ 2 2 Yes = = 48PY42 = 
1 Dec No 20x17 9 16ga 2" 2 2 No = = = 48РҮ23 
1 Dec No 27x16  5' 16да 2" 2 2 Yes = = = 48PY08 
1 Dec No 28"х 167" 107 14да 37" 2 2 No = = = 28DV80 
Sani- 1 Splash No 19"x16" 10 18ga 2" 2 2 No = == = 400710 
Гау 1 Splash Мо 22"x 16%" 107" 14ga 3%” 2 2 No = = = 28DV77 
2 Splash No 37"x16%" 8 16 ga 2" 4 2 № — — — 40D728 
2 Splash Мо  45x16/7  5' {16ga 2" 4 2 Yes = = = 46CF13 
3 Dec No 65"x16%"  5' 16 ga 2 6 2 Yes = = = 46CF14 
| — 3 Splash No 57x16 8 160а 27 6 2 No — — — 40D736 
2 4 Splash No 80"х 167" 8 16да 2" 8 2 No — = = 40D744 
Knob Handles 6 Splash No 1175167 8  16ga 2' 12 2 No = = = 400752 
4NNH2 Number Single Dual 
Mounting Includes of Flow Sensor Knee Pedal Knee Pedal 
No. of Location Side Bowl Size Bowl Drain Faucet Rate ADA Power Item Item Item 
Brand Stations - Faucet Splash LxW_ Depth Gauge Opening Holes (gpm) Compliant Source No. No. No. 
With Faucet 
Adv. Tabco 1 Splash No 14" х 16" 6  18ga 3/” 1 1 No = = 11U385 = 
Eagle 1 Deck No 137" х 934" 6%" 18ga 1%" 1 2.2 No = 1XUD2 = = 
р Group 1 Splash No 13%"x9%" 6%” 20ga 1/7 1 2.2 No = = 11U262 — 
t 1 Deck No 16" х 127" 6  16ga 2" 1 2 No = = 48PY35 48PY36 
q Deck No 20" х 17" 9" 16ga 2" 1 2 No = = 48PY21 48PY22 
1 Deck No 22x16. 107" 14да 37" 1 2 № АС 280175 = = 
1 Deck No 22"х 16%" 107 14ga 3%" 1 2 No Battery | 28DV76 = = 
1 Deck No 28" х 167" 107" 14ga 3€ 1 2 № Battery | 280179 = = 
1 Deck Yes 17x14 T 18 ga 2" 1 2 No Battery | 400699 = — 
1 Splash No 1x11 5 18ga 2" 1 2 No = = 40D716 46СҒ09 
1 Splash No 14" х 11" 5 18ga 2" 1 2 No AC 40D718 = = 
1 Splash No 14" х 11" 5" 18ga 2" 1 2 № Battery | 400719 — — 
те = оша: Put io | шш Qe ama CO" "sw 
as o "x14" " а " 0 = m 
Sensor, AC Powered 1 а ash No 17x14 7 18 фа » 1 2 No Battery | 400695 = = 
28DV75 1 Splash No 19x16 107 1804 2 1 2 No AC | 40D711 - = 
^ A 1 Splash No 19x16 10 18ga 2" 1 2 No — — 23PH33 | 40D709 
\ 1 Splash No 20' x17 9 16ga 2 1 2 No AC 48PY24 = = 
1 Splash Yes 14° Хх 11" 5 18а 2 1 2 No — — 40D720 | 46CF10 
Sani-Lav 1 Splash Yes 14"x 11" "  18ga ЕН 1 2 Мо АС 400721 — — 
1 Splash Yes 7x14" 7 18да Z 1 2 No — — 23PH32 | 40D696 
2 Splash No 37"x16%"  8' 16ga 2- 2 2 No AC 40D729 = = 
" 2 Splash No 37x167 8 16084 Z 2 2 No — — 23PH41 | 400727 
2 Splash No 37x167 % 16ga 2 2 2 No Battery | 400730 — — 
` -- 2 Splash No 45"Х16% 5" 16ga 2" 2 2 Yes Battery | 28DV74 — = 
7 т 2 Splash Мо 45°x16%" 5 16да 2 2 2 Yes AC | 28DV73 = = 
Ч Р. 3 Splash No 57"х 16%" 8  16ga 2" 3 2 No AC 40D737 — — 
Б а 2 ao 2 Naan 
i plash 0 "x 16%" " а d 0 = = 
м” 3 Splash No  65x167 5  16ga 2' 3 2 Yes AC | 36LH80 = = 
4 Splash No 77x 16%" % 16ga 2" 4 2 No = = 23PH43 40D743 
4 Splash No 80" x 16%" à 8  16ga 2" 4 2 No AC 40D745 == — 
4 Wall No 77Х16% 8"  16ga 2" 4 2 No Battery | 400746 = — 
5 Splash No 97x167 8  16ga 2" 5 2 No = = 28DV81 28DV82 
5 Splash Мо 97"x16%" 8" 16а 7 5 2 No AC | 28DV84 = = 
6 Splash No 117° х 167" 28  16ga 2" 6 2 No AC 40D753 = = 
f 6 Splash No 117"х 16%" 8  16ga 2" 6 2 No = = 23PH44 | 40D751 
Scrub- 1 Wall No 157" x 33" 14%” 16 да 3 1 1.2 Yes = 45ND44 = = 
Ware 1 Wall No 1774" х 2575" 117 16 ga 3 1 1.2 No = 45ND41 = = 
- E | 3 Wall No 17% x85% 117  16ga 3 3 1.2 No = 451043 = — 
А Mfr. Item 
: 1-Station Description Model No. 
Without Faucet Parts & Accessories for Sani-Lav Sinks 
46CF19 Cold Faucet Valve Repair Kit 1062-CL 40D756 
Number of Stations Double Foot Pedal Valve 1051 400759 
1 2 3 Double Knee Pedal Valve 1111 400758 
Bowl Size Bowl Overall Drain ADA Item | Мет | Item Hot Faucet Valve Repair Kit 1062-HL 40D757 

Brand LxW Depth Height Gauge Opening Compliant) No. No. No. Liquid Soap Dispenser, 32 oz. р 568 5WNH8 

Without Faucet І Mixing Check Valve, 44" W x 224" H 201L 40D761 
1 Pre-Cut Or Knockout Holes For Single Hole Faucets OEM Floor mounted Double Foot Pedal Valve 101L 40D762 
Sani-Lav 16" x 12%" 6 15 іп 16 да 2" № 48PYMM4 | — — Replacement Kit for all Sani-Lav Valves 1061L 40D760 
22"х 16%" 10%" 18%in 14ga зу” Мо 46CFi9g| — — Single Foot Operated Valve for SANI-LAV Floor Mount Sinks 106L 46CF07 
2 Pre-Cut Or Knockout Holes For Centerset Faucets Single Knee Pedal Valve 112L 40D763 
Ѕапі-Сау 14"x 11" 5 їзїї  18ga 2 Мо 180857] — - Sink Strainer 1010 5WNH6 
2 Pre-Cut Or Knockout Holes For Single Hole Faucets Splash Mount Swivel Spout, Splash Mount 12 in H 2003L 40D755 
Ѕапі-Сау 45'x16/» 5" 16in 16ga 2" Yes —  gMeCcFib — Strainer Assembly for Most Industrial Scrub Sinks 1011 46CF21 
2 Pre-Cut Or Knockout Holes For Widespread Faucets Parts & Accessories for Advance Tabco Sinks 
Sani-Lav 27x 167" 5b' 15%in {16ga 2 Yes 48РҮ10 1 — — Bolt On Side Splash for 110387 & 7-PS-25 7-PS-27D 110395 
3 Pre-Cut Ог Knockout Holes For Single Hole Faucets Bolt On Side Splash for 14" x 10" Bowl Hand Sink w/ 274" Backsplash — 7-PS-27-X 110393 
Sani-Lav 65 x 167" 5 1бїп 1603 2" Yes — — |46СҒ16 Bolt On Side Splash for 9" x 9" Bowl Hand Sink w/ 2%” Backsplash 7-Р5-27А 110394 
4 Pre-Cut Or Knockout Holes For Widespread Faucets Replacement Cartridges: 1-Hot/1-Cold K-00A 52CF23 
Sani-Lav 37" х 167" 8 18 in 16 ga 2" No — |9LYA6 | = Replacement Handle for Splash Mount Faucets K-316-LU-X 110390 
2728 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SANHLAV %9 1. 
Freestanding Hand Sinks & Hand Wash Stations m 


Freestanding stainless steel sinks are Sinks With Faucets—Sensor models have an AC- or battery- 
supported by four legs, feature a deep bowl powered sensor to activate water flow and a mixing check valve. 
for scrubbing and rinsing, and allow clear- All faucets are gooseneck with single hole installation, except wrist- 
ance below the sink for cleaning or storage blade handles are 8" center. 2 gpm flow rate. 

purposes. These all-purpose sinks are 
found in schools, factories, and lavatories. 


Sinks Without Faucets—Sinks have openings for drainage and 
additional 74" holes in the splash for mounting faucets. 


5 5 Single | Wristblad mue root 
ensor, ensor, ingle | Wristblade 
Dual Foot) АС Battery Foot | Handles, d 
Mounting Includes | Pedal | Powered | Powered | Pedal |8 in Center 
No. of Overall Bowl Size Bowl Location Drain Side Item Item Item Item Item 
Stations Height LxW Depth Gauge  -Faucet Opening Splash | No. | No. | No. No. No. 
With Faucet 
41%" 17° х 14" 7T 180 Splash 2" No 400701 | 400703 | 400704 |23PH34 | 400702 
4v 17x14 T 18 ga Splash 2" Yes 400705 400707 | 40D708 23РН35 400706 
1 LIVA 19" x 16" 10  18ga Splash 2" No 400713 | 40D715 | 46СЕ08 23РН36 400714 
45 22"Х16% 10/7 14да Deck Зу" № — 36LH85 | 36LH86 — — 
45%” 22"x 167" 10%”  14ga Splash 3%" No 36LH83 | — — 36LH82 | 36LH84 
45." 28"х 16%" 10/7 14ga Splash күлі No 36LH88 | 36LH90 | 36LH91 | 36LH87 | 36LH89 
2 45" 37 x16» 8'  16ga Splash уы No 400723 | 40D725 | 40D726 23РН37 40D724 
3 45" 57" x 1612" 8 16 ga Splash 2" No 40D731 = == 23PH38 | 40D732 
^ 45" 57" х 167" 8 16 ga Wall 2" No — 40D733 | 40D734 — — 
4 45" TT x16% 8 16 ga Splash 2" No 400739 400741 | 40D742 23РН39 1400740 
6 45" 117 x16 8 16 ga Splash 2" No 40D747 | 4TAH6 | 40D750 23РН40 40D748 
Faucet 
No. of Overall Bowl Size Bowl Mounting Number of Includes Item 
Stations Height LxW Depth Gauge Centers Faucet Holes Drain Opening Side Splash No. 
Without Faucet _ 
45 V» in 28'x 162 107" 14 ga — 1 зу” No 46CF18 5-Station 
2 45 in 37 x 16%" 8 16 ga 8 4 2" No SLYA2 i 
3 45in Бут 160—8" 18.0 8' 6 ж No BLYA3 "em 
4 45 in 77x 16%" 8 16 ga 8 8 2 No SLYA4 
5 45 in 97" х 167" 8 16 ga 8 10 2" No 46CF12 


Foot Pedal 
10A316 


Foot Pedal Push Button Sensor 
10A312 3FLX7 10A323 


Wash Fountains M 


Large wash basins allow several people to simultaneously wash their hands. Water spray is activated by foot controls, push 

buttons, or touchless sensors, which shut off automatically. Wash fountains provide more hand washing stations per square foot 

than conventional lavatory sinks and can accommodate more users in high-traffic areas, such as restrooms in schools, stadiums, 

and airports. Foot Pedal-Operated Wash Fountains are hands-free and activated by users stepping on a large foot pedal or bar. 

Stepping off the pedal or bar stops the flow of water. Push Button-Operated Wash Fountains deliver metered water for washing 

hands then automatically shut off to save water. Sensor-Operated Wash Fountains are hands-free and activated by a sensor that peche 
automatically starts and stops the flow of water. 


Mounting Indoor/ 
Type Outdoor Overall Overall Overall ADA Mfr. Item 
Brand Series Color Зіпк Material BowlShape - Sinks Drain Type Usage Length Width Height Compliance Model No. 
Foot Pedal-Operated Wash Fountains 
2 Washing Stations = _ = т 
Асогп 3401 Series Black, Silver Stainless Steel Oval Wall P-Trap by Others In 27V" 17477 22%" No 3402-2-F-VPB-MXTP — 104312 
3 Washing Stations 
Acorn 3543 Series Black, Silver Stainless Steel Semi-Circular Wall P-Trap by Others In 38" 32" 44" No SP Re AIT. 10A316 
Acorn 3562 Series Black, Silver Stainless Steel Corner Wall P-Trap by Others In 37" 37 44" No y end А 10A314 
Bradley Bradstone Classic Carbon Bradstone Ѕеті-Сігсшаг Wall SIRE Vent, SuppTied In/Out 25%" 36" 42 No 593-595 1MEU8 
Bradley Bradstone Classic Carbon Bradstone Ѕеті-Сігсшаг Ма! Er ER Ша, In/Out 25% 367 42w No 593-596 1MEUS 
Bradley Bradstone Classic Sandbox Bradstone ^ Semi-Circular — Floor A In/Out 25% 36" 42%" No 593-570 40051 
Bradley Bradstone Classic бап ох Bradstone ^ Semi-Circular — Floor Central Rising | In/Out 25 368 ФУ No $93-571 4DU52 
Bradley 81811855 Steel Silver Stainless Steel Semi-Circular Floor Central Rising, Supplied zou 2597 367 42% No 593-529 40060 
Bradley Stainless Steel Silver Stainless Steel Semi-Circular Floor Off-Line Vent In/Out 25%" 36 4234" No 593-528 4DU59 
[continuen | ] 
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[ [ continued | 
Wash Fountains 


Mounting Indoor/ 
Type Outdoor Overall Overall Overall ADA Mfr. Item 
Brand Series Color Sink Material BowlShape - Sinks Drain Type Usage Length Width Height Compliance Model No. 
Foot Pedal-Operated Wash Fountains (Cont.) 
4 Washing Stations _ 
Асогп 3543 Series Black, Silver Stainless Steel Semi-Circular Wall P-Trap by Others In 38' 32" 44" No See TE: 5 10A318 
Bradley Bradstone Classic Carbon Bradstone ^ Semi-Circular Wall РЕТІ NS n/Ou 357" 54" 46" No $93-598 1MEV2 
Bradley Bradstone Classic — Carbon Bradstone ^ Semi-Circular Ма! Standard n/Out 35/” 54" 46 No $93-597 1MEV1 
Bradley Bradstone Classic Sandbox Bradstone ^ Semi-Circular — Floor Off-Line Ven n/Out 35%" 54" 46" No 593-566 4DU53 
Bradley — Sentry Silver | Stainless Steel Semi-Circular — Floor Off-Line Vent __ n/Ou — 259 54 44" Yes 593-631 3FLV8 
Bradley Cassie Steel Silver Stainless Steel Semi-Cirular Floor Central Rising, Supplied түрі зи 54 457 No 593-531 40062 
Bradley БД Steel Silver — Stainless Steel Semi-Circular Floor Off-Line Ven n/Out 35%" 54° 457° No $93-530 40061 
5 Washing Stations . 
Bradley Bradstone Classic Carbon Bradstone Circular Floor Ferd Ae n/Ou 36" 36" 42%" Мо 593-600 1МЕМ4 
Bradley Bradstone Classic — Carbon Bradstone Circular Floor Standard n/Out 36" 36" 427" № 593-599 1МЕ\З 
Bradley Bradstone Classic Sandbox Bradstone Circular Floor Central Rising n/Out 36" 36" 42%" No 593-569 40056 
Bradley Bradstone Classic Sandbox Bradstone Circular Floor Off-Line Ven n/Ou 36" 36 ФУ No 593-568 40055 
Bradley CIS Steel Silver Stainless Stee Circular Floor Off-Line Veni n/Out 36" 36" 5094" No 593-532 40063 
6 Washing Stations 
А ң г - Т vik y т 3506-3-F-BO-DV- 
Acorn 3506 Series Black, Silver Stainless Stee Circular Floor P-Trap by Others In 384 384 44 No VPB-MXTP 10A320 
8 Washing Stations 
Acorn 3506 Series Black, Silver Stainless Steel Circular Floor P-Trap by Others In 54" 54" 44" No UN" 10A322 
Bradley Bradstone Classic Carbon Bradstone Circular Floor Standard — n/Ou 54 54 ФУ No 593-601 1МЕ/5 
Bradley Ta Steel Silver Stainless Steel Circular Floor ui ^ ie Out — 54 — 84 ы м 593-525 4DU66 
Bradley Stainless Steel Silver Stainless Steel — Circular Кох Offline Vent, Supplied In/Out м sẹ paye No 593-534 40065 
Push Button-Operated Wash Fountains 
3 Washing Stations 
Bradley — Sentry Silver — Stainless Steel Semi-Circular Маі Central Rising _ n/Out 26 36" 44" Yes $93-648 3FLX7 
Bradley Sentry Silver Stainless Steel Semi-Circular Wal OffLine Vent, Supplied n/Out 26' 36" 44" Yes 593-647 3FLX6 
Sensor-Operated Wash Fountains 
1 Washing Station 
Bradley ^ SafeCare Sand Terreon D-Shape Wal Standard nu 21/7 214 20% Yes 593-726 46КК22 
2 Washing Stations - . : 
Acorn 3401 Series Black, Silver Stainless Stee Oval Wal P-Trap by Others n 27W 17s" — 22W No 3402-2-50-ҮРВ-МХТР 104313 
Bradley Express “one Terreon Rectangular Wal Standard n 50" 21у" 41" Үвѕ 593-723 46КК19 
3 Washing Stations ЕГЕТЕ 
Асогп 3423ADA Series Black, Silver Stainless Steel Semi-Circular Wa P-Trap by Others n 38" 32" 44" Yes DV-VPB-MXTP 10A324 
Acorn 3543 Series Black, Silver Stainless Steel Semi-Circular Wa P-Trap by Others n 38" 32" 44" No ME 104317 
Bradle Sentry Silver — Stainless Steel Semi-Circular — Floor Off-Line Vent In/Out 26 36" 44" Yes 593-629 3FLV6 
4 Washing Stations 
Acorn 3423ADA Series Black, Silver Stainless Steel Semi-Circular Ма P-Trap by Others n 38" 32" 44 Yes 3424-ADA-T-S0- 10A325 
' p by DV-VPB-MXTP 
Acorn 3543 Series Black, Silver Stainless Steel Semi-Circular Wall P-Trap by Others n 38' 32" 44" No A heen 10A319 
Bradley — Sentry Silver | Stainless Steel Semi-Circular — Floor Central Rising | In/Out — 259 54" 44" Yes $93-634 3FLW2 
Bradley Sentry Silver Stainless Steel Semi-Circular Floor un Vent Supplied In/Out 2574" 54" 44" Yes 593-633 3FLW1 
6 Washing Stations 
Acorn 3506 Series Black, Silver Stainless Stee Circular Floor P-Trap by Others n 384"  38W' 44" No ER 10A321 
8 Washing Stations 
Acorn 3506 Series Black, Silver Stainless Stee Circular Floor P-Trap by Others n 54" 54" 44" No 3508-3-50-80- 10A323 
d DV-VPB-MXTP 
Mfr. Item Mfr. Item 
Item For Use With Model No. Item For Use With Model No. 
Wash Fountain Parts and Accessories Liquid Soap Valve Repair Kit Wash Fountains 509-0075 2МҮ94 
Acorn Manual Mixing Valve Wash Fountains $01-038S 2NY88 
А Acorn Air-trol Valves, Acorn p Manual Mixing Valve Repair Kit Wash Fountains $45-197 2PA10 
А Control Push Button Assembly Lavatories, BestCare Faucets 2566-025-001 190706 Mixing Valve Wash Fountains 501-5255 2МҮ89 
Electric Eye Sensor Acorn Wash Fountains 2562-335-000 190770 Operating Cross Wash Fountains 159-019 2NY87 
Eye Sensor Assembly 9v Acorn Wash Fountains 2562-373-001 196771 Operating Rod Assembly Wash Fountains $14-007 2NY97 
Foot Button Assembly Acorn Wash Fountains 2566-010-001 190773 Powdered Soap Valve Wash Fountains 509-010А 2NY95 
; Acorn Air-trol Valves, Acorn 002. Sensor/Adaptive Wash Fountains 269-1608 3FMC1 
Hand Operated Escutcheon Retainer Lavatories, BestCare Faucets 2566-022 000 180795 Soap Filler Hole Cap Wash Fountains $10-004 2NY96 
Latching Solenoid, 9V Acorn Wash Fountains 2563-326-001 196772 Solenoid Valve Closed Body Wash Fountains $07-067S ЗҒМА5 
Nozzle Assembly " Acorn Wash Fountains 2998-212-001 190810 Solenoid Valve Through Body Wash Fountains 507-067А5 ЗЕМАб 
Nozzle Assembly, Straight Acorn Wash Fountains 2998-200-001 19C809 Wash Fountains, F 
Orifice Plate Spring Acorn Air-trol Valves 2563-008-001 190793 Sprayhead Assembly Circular Models Only 805-054 2NY91 
Soap Dispenser Assembly Acorn Wash Fountains 1451-010-001 196768 Wash Fountains, Semi- 7 
Acorn Showers, Acorn Wash Sprayhead Assembly Circular Models Only 505-0548 2NY92 
; Basins, Acorn and BestCare 112. Sprayhead Grommet Circle Wash Fountains 124-0200 2МҮ77 
innerman Nut Toilets, Acorn Lavatories, 0316-018-000 190766 Sprayhead Grommet Semi Wash Fountains 124-020D 2NY78 
Acorn Wash Fountains = Sprayhead Repair Kit Wash Fountains $45-051 2NY99 
Vandal Resistant Nozzle Assembly Acorn Wash Fountains 2998-016-000 190775 Stop, Strainer, Check Valve Repair Kit Wash Fountains $45-050 2NY98 
Vandal Resistant Spray Nozzle, Female Acorn Wash Fountains 2998-017-000 196776 Stop Strainer, Check Valve Kit Wash Fountains $60-003 2PA12 
Acorn Controls Wash Fountains, " 
; Commercial Sink or _ Support Tube Gasket Bradstone? Construction 125-011 2NY80 
empering Valve naeh ST70-12 30VX83 T т 
Lavatory Applications Support Tube Gasket Wash Fountains, Stainless 125-008 2NY79 
Bradley рр Steel Construction 
Closed Body Solenoid Valve 24VAC Wash Fountains S07-0688 ЗҒМАЗ Tail Piece Wash Fountains 129-009 2NY82 
Foot Lever Wash Fountains 143-025 2NY84 Tail Piece Nut Wash Fountains 110-005 2NY75 
Wash Fountains with " Through Body Solenoid Valve, 24VAC Wash Fountains $07-068A8 ЗЕМАД 
Foot Lever 36 in Bowl Widths 142-027 2МҮВ5 Unplated Tail Piece Wash Fountains 129-007 2NY81 
Foot Lever Pivot Pin Wash Fountains 152-026 2NY86 Volume Control Valve Wash Fountains $02-045 2NY90 
Foot Lever Spring Wash Fountains 135-001W 2NY83 Volume Control Valve Repair Kit Wash Fountains $45-198 2PAT1 
Foot Valve Wash Fountains $07-066 2NY93 Washer Wash Fountains 124-001AF 2МҮ76 
rS 507-066 Foot Valves Shipped 7 Wash Fountain Leg - Standard Height Wash Fountains 193-002 3FMD1 
Foot Valve Repair Kit AFTER January 2003 565-220 2PA13 Window- IR Sensor Wash Fountains 269-1190 — 3FMC7 
Foot Valve Repair Kit Wash Fountains $65-001A 3FMD3 
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РоуЈонм 
Portable Hand Wash Stations 
» Granite color 
Self-contained, hands-free foot-pump operated mobile units provide fresh water for washing 
hands in busy outdoor settings such as festivals, playgrounds, and construction sites. 
Includes Overall Overall Overall Fresh Water Gray Water Item 
Series Water Heater Length Width Height Capacity Capacity No. 

2 Person 

Applause No 505 21e 477" 60 gal 60 gal 3HET8 

Applause Direct Connect No 50w 21176" 477" 60 gal 60 gal 3HET9 

Bravo No 265 21%" 62' 22 gal 24 gal 3HET6 

Bravo Yes 26%" 217" 62" 22 gal 24 gal 3HET7 

4 Person 

Р514 Ко 22%" — 22W _ 58 20 gal 22 gal 3HEU1 ЗНЕТ8 ЗНЕТ6 3HEU1 
EAGLE HAL Aes @ 
ШИШЕ PRODUCTS ADVANGE ТАВСО SANI-LAV А * ай 


Freestanding Utility & Laundry Sinks 


Service sinks include a deep bowl for scrubbing and rinsing large or bulky items such as laundry, 


machine parts, dishes, pots, and pans. They are commonly used in kitchens, schools, and hotels. Es 
Flow Mounting Number 
Overall Overall Overall Bowl Size Bowl Drain Rate Faucet Location of Faucet Нет 
Brand Sink Material Length Width Height LxW Depth Opening (gpm) Spout Shape  -Faucet Holes No. 
One-Bow! With Faucets 
Dual Knob Handles With 4 in Mounting Centers 
Mustee Polypropylene 24" 20" 34" 24" x 20" 13" TW = = Deck 3 1RLN8 
Dual Lever Handles With 8 in Widespread Mountin 
Stainless Steel 19%” 22" 397" 18x18 13% Зу" 2.2 Angled Straight Splash 2 4AVH2 
Eagle — Stainless Steel 19% 25" 39%" 18x21 13% ЗУ" 2.2 Angled Straight Splash 2 4NNH4 
Stainless Steel 25%" 28" 397" 24"х 24" 13% Зу" 2.2 Angled Straight Splash 2 4AVH3 
Dual Wristblade Handles With 4 in Mounting Centers 
Fiat Fiberglass Mix 24" 20" 33W' 20W x173€ 139 2" 15 Mid Arc Deck 4 5SNFL8 
Two-Bowl With Faucets 
Dual Lever Handles With 8 in Widespread Mounting 
Stainless Steel 37% 22" 9 18'x18' 13% 3v 2.2 Angled Straight _ Splash 2 4AVH4 Polypropylene 
Eagle Stainless Steel 37% 25 A 18x21 13% Зу" 2.2 Angled Straight — Splash 2 1XUD1 1RLN8 
Stainless Steel 49% 28" 39%" 24x24 13% ЗУ” 2.2 Апдіед Straight Splash 2 4AVHS 
Mounting Number 
Overall Overall Overall Bowl Size Bowl Drain Location оі Faucet Item 
Brand Sink Material Length Width Height LxW Depth Opening _- Faucet Holes No. 
One-Bow!l Without Faucets 
2 Pre-Cut or Knockout Holes For 8 in Widespread Mounting 
Stainless Steel 27%" 39" 24" x 24" 13" 37" Splash 2 110343 
Adv. Tabco Stainless Steel 36° 27V 39 36"x 24" 13" ЗУ" Sp ash 2 110344 
: Stainless Steel 18 21%" 41" 18" х 18" 14" Зу" Splash 2 110342 
Stainless Steel 24" 24V 4T 24 x 21" 14" Зу" Splash 2 3LMR6 
= Stainless Steel 36" 24V 41" 36 x 21" 14" ЗУ" Splash 2 9E048 
Sani-Lav Stainless Steel 217 21 45%" 18'х 18" 12" ЗУ" Splash 2 48PY19 
Stainless Steel 27 2776 4570" 24" x 24" 12" ЗУ Splash 2 48РҮ20 
3 Pre-Cut or Knockout Holes For 4 іп Mounting Centers 
Mustee Polypropylene 20" 34" 24" x 20" 13" TE Deck 3 1RLN7 
4 Pre-Cut or Knockout Holes For Centerset, Widespread Mounting _ 
Fiat Fiberglass Mix 24 20" 33% 2078" х 1754" 1336" 1 Deck 4 SNFL6G 
Two-Bowl Without Faucets 
2 Pre-Cut or Knockout Holes For 8 in Widespread Mounting 
Adv. Tabco Stainless Steel 36" 24%” 41" 36 x2T 14" күйі Splash 2 9RNF2 
Зр : cuiork S аіпіева Seel тї PA М EU 41 36 x 21" 13" 3w Splash 2 110346 
re-Cut or Knockout Holes For 4 in, 8 in Mounting 4 
Mustee Polypropylene 24" 40° 34 247200 12% УД Deck 3 4ARZ3 Stainless Steel 
Three-Bowl Without Faucets 1XUD1 
2 Pre-Cut or Knockout Holes For 8 in Widespread Mounting 
Adv. Tabco Stainless Steel 54 24ү" 41" 54" x 21" 14 Зу" Splash 2 110349 
НАТ. yf 
PRODUCTS Ка 
Pr 5NFL9 
Wall-Mounted Utility 
4ARZG & Laundry Sinks 


These service sinks eliminate the need for cabinetry and 
provide storage space below the sink. They install directly on 
walls and have a deep bowl for soaking, scrubbing, or rinsing. 


Sink pr Bowl j^ pete Rate Drai Mf Iti 
in ize owl ole of Faucet Rate rain r. em 
Counter-Mounted Drop-In Brand Material Color LxW Depth Dia. Holes (орт) Opening Model Мо. 


With Mid Arc Faucet, Deck Mount 
Dual Wristblade Handles With 4 in Mounting Centers 


Utility & Laundry Sinks 


Utility sinks have a deep single bowl, an opening for Fat 0080 White "UT 19%" n6 4 45 2 1770100 SNFLO 
drainage, and are made of SMC Fiberglass for extra Bowl Size Bowl Faucet Drain Item 
strength and durability. They "drop" into a hole in Brand — Sink Material Gauge Color LxW Depth Hole Dia. Opening Мо. 
^ Without Faucets 11U339 
the countertop and have an edge that overhangs the 2 Pre-Cut or Knockout Holes For 8 in Widespread Mounting f | 
iti i tainless Steel 14 ga ier — 23'x1977 10 1%' 3%" 110340 
countertop to keep it in place. Sink accommodates Adv. Stainless Steel 14 ga Silver 27"x 21%" 12 ТУ" 3%" _ 110341 
a single- or dual-handle faucet with a 4" center that Tabco Stainless Steel 5 да Silver i x T ips i w Зи 110338 
tainless Stee! ga ilver "x16 d ai A 
mounts to the deck. 3 Pre-Cut or Knockout Holes For 4 in Mounting Centers am 
Overall Overall Overall Bow! Bowl Drain Мі. Нет Mustee Polypropylene - White 24x20 14% 1,147 Ту" 4ARZ2 
Length Width Height Size Depth Opening Model Мо. 3 Pre-Cut or Knockout Holes For 4 in, 8 in Mountin ing 
20" 17 10 14 x 15" gw Зу" 11 4ARZ5 QE Polypropylene — White A'x40 1447 1,1V 17 4ARZ4 
" " „ 0198 x A 4 Pre-Cut or Knockout Holes For 4 in, 8 in Mounting 
27 — 2y 13% бут 13%" 107 10 4ARZ6 | -Fia Molded Stone — — White 20%"x 17%" 13%" 199 2' 5NFL7 AARZ2 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


PLUMBING 
Mop Sinks, Waste Disposers & Grease Interceptors 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For Sink Material and Bowl Size, see page 2725. 


Overall Dim. Bowl Size Bowl Mfr. Item 
Brand Sink Material L W H  LxW Depth Color Model No. 
1RLN4 Corner Mop Sinks 
Fia errazzo 24° 24° 12" 20'x20' 10' Gray, White TSBC6000501 110255 
Corner Mop Sinks with Drop Front 
/ ш тн erazo 24 24" 12" 24'x24' 12" Gray, White TSBC1610501 БМЕМ5 
== ыы ор Sink Bowls 
Fl AL 552 Fia errazzo 24" 24 12' 20'x20' 10' Gray White — TSB100501 5МЕМІ 
а Terrazzo 36 24 19" 32" x20 10" Gray, White — TSB800501 110258 
PRODUCTS Mustee SMC Fiberglass 24' 24" 107 24'x24' 10° White 63M ТАСМА 
SMC Fiberglass 36" 24 10" 24"x 36" 10 White 65M 110263 
Mop Sink Bowls with Faucets, Lever Handle, Angled Straight Spout 
/ Fia Molded Stone 24" 24" 10° 06 10" White — MSBIDTG2424100 5NFNO 
TUTUP 11U264 e Mustee SMC Fiberglass 24° 24' 10" 24'x24' 10' White 63CM 11U264 
M Si k Mop Sinks with Drop Front 
op ІП Fia errazzo 24" 24" 12° 20'x20' 10' Gray White 15823000501 5МҒМЗ 
= 3" drain errazzo 36" 24" 12° 32"x 20" 10° Gray White 15823013501 110252 
Mfr. Item 
Sinks allow personnel to rinse mops and empty bucket contents with minimal А " Description Brand Model No. 
lifting or strain. They are typically mounted on or near the floor in janitorial closets "31" Rubber Hose and Stainless Steel Hanger Fit ЕРІГІШ ПР 
or maintenance rooms. Corner Mop Sinks install in corners to maximize space. Мор Hanger, Stainless Steel, 24 in Wx3%inH | Fiat 88900000) 110259 
Mop Sinks with Drop Front have a shorter or notched side for easy pouring. ^ Mop Sink Unib Shelf Stamess Steel” зот вои — Adv Tanco K246 — 100397 
Mop Sink Bowls have higher sides to contain water splashes inside the sink. Wall Guards, Stainless Steel, 24 in L x 12 in H Mustee 67.2424 — 1RLNG 
ұлы. - . 
(ТЕ Food Waste Disposers Qoo 
A— = Quiet Dura-Drive split-phase ESSENTIAL XTR 
ED induction motors have — | Features SoundSeal technology for quiet 
| um permanently lubricated bearings ^ operation and MultiGrind technology that 
5H877 4PL52 3DVA2 » Quick Lock mounting system provides 2 grinding stages versus 1 stage in 
j for easy installation many standard disposers. Includes a SinkTop 
| » Intermittent-duty, except Switch accessory with button and power to 
Vs Commercial models are ease activation. 
Grinding Manufa- continuous-duty COMMERCIAL FOOD SERVICE EQUIPMENT 
Connection Overall Chamber cturers Mfr. Item 1725 rpm, 60 Hz, with overload protec- a 
HP Drain Phase Voltage Height Capacity Warranty Model No. Я Е і = 1-yr. manufacturer's warranty 
Badger and Evolution Series tion and manual reset. Note: New installati ; ting adapt 
Single 120  1136in 2602 Tyr BADGER 1 5Н502 ote: New installations require a mounting adapter, 
¥ hp n қ BADGER 1 BADGER SERIES sold separately on this page or go to Grainger.com and 
Single 120 11%in 2602 tyr ^ wir сово 31ЕЕ15 Include two 360? stainl teel swivel Search for "disposer, mounting adapter." 
Single 120 12%іп 2607:  2yr BADGER5  5H877 'NClude two 500” Stainless steel swive 
Vs hp Single 120 12%in 2607 2уг NU ER 31EE16 impellers, dishwasher drain connec- — LC-50 
Тит “single 120 234m 2607  3yr Вайдег 5 XP 2vB90__ tion, stainless steel sink flange, and Automatic reversing motor provides longer 
"m Single 120 12%in 3502 4yr unm 2YB94 o 2. 31EE1 Tai life and trouble-free operation. Stainless 
i ; include a power cord. i i i 
Single 120 12%іп 4007 дуг Evolution Septic 2YB95 p Steel grind chamber. Disposer mounting 
uin lia XTRS ‘Single 120  1372in 4002 7yr Evolution Excel" 2YB91 EVOLUTION SERIES included. 
55еппа! eries 1 Я " 
Aip Thin Single 120 1274 m  35oz 6yr Essential XTR 540082 Stainless steel grind components SS Series 
ar EL " " eub кран ОШ , Triple-lip motor seal protects motor from 
onnection vera amber Г. ет - =! i i 
HP Drain — Phase Voltage Height Capacity Model No. ultigrin of : 5 age 5 Е eran water damage while a secondary Spring- 
шы Food Serie Ene eS 5 pane sound-reducing insulation. Sink baffle |gaded oil seal provides double protection 
2 ingle 4 in 02 -9U- i A n 
ПИЕ S zoo o: QA ,.... 
ree - Tin 5 07. -47 5 1 i nickel-chrome alloy stationary and rotatin 
2hp — 215 — Three 208230460 “18711 — lilor — 85200-35  3DVA2 — SePtic Assist, 2YB95 shrédding:elem am rovide B life and 9 
3h Three 208-230/460 23 in 21702 55-200-25 29NZ61 Віо-Сһагде technology injects a edding elements provi g lite 
р зїп Three 208-230/460 31 Жіп 31707 55-300. SDVA3 microoroanism-rich solution that corrosion resistance and are designed for 
5 hp Three 208-230/460  20in 21702 55-500-30 29Nz62  Microorganism-rich SO!uti reverse-action grinding, Feature overload 
Material of Sink/Bowl Mir. Item — breaks down and liquefies waste for А grinding. : 
For Use With Construc. Hole Dia. (in.) Model No. . safe handling in a septic tank protection and stainless steel grind chamber. 
Commercial Mounting Adapters ` 
Waste King 4% 11327-A 4Р135 Excel, 2YB91 COMMERCIAL MOUNTING ADAPTERS 
Waste King 6 11327-D 4PL36 , " 
Bus Boy Steel $ П 327K 4PL39 Jam-Sensor circuit automatically Use to mount commercial food waste 
орай i М i i 
Salvajor 54 ЕЗЕН —4PLA1- increases motor torque up to 500%. disposer to sink. 
- d 
endura Material of Pipe Dia. Overall Overall Overall Item 
шаны Capacity Construction* -Drains ^ Height Width Depth — Brand No. 
"P? NFSA rease Interceptor 
WNNWAIS ZURN. 1WXD7 Тае PP 2m 16%вп i4Yin 17 %in Endura 400974 
peus 20 Ib La zn Eye in uh in y 2 іп End ura 100075 
H in In ІП ? |n atts 
Grease and Lint 301b PP. 2n 16560 — iim Mhin Endura 400976 
40 Ib PP 2m 46 Vein — 2336in 17 ein Endura 400977 
Interceptors | : 4, = CFS 3in 17 in 19%in  12%in Zum  4WPJ7 
Endura models have 1-pc. plastic tank with an airtight silicone seal, easy-to-open 50 Ib ud zn wA in 31 А іп 1 d s in zm ura Lord 
i " н i in In ІП 21П паша 
latching system, and an innovative removable baffle design. 40D985 and 40D986 CFS ain 18 %in 227m 14 Vain Zum 4WPJB 
have a removable dual-screen filtration system with coarse and fine screens. Watts 70 lb PP 3 in 16 in 1 я Ш 1 8 2 in End ura 101980 
i П in In In ? |n паша 
models are epoxy-coated steel with removable baffle and deep seal trap with clea- pp Tin 17% in Зп 53 in Endura 400982 
nout. Recessed or floor mounted. Zurn grease interceptors have a Dura-Coated steel mm 05 in 21 2 іп м» in 16 Е үріп Lun 
į i i i i in 21n in ? |n паша 
body, flow diffusing baffle, integral trap, and external vented inlet flow control. The Lint BB tin 3 in 3T in 23 Vin Endura 400984 
Interceptor 38UK34 separates out solids such as buttons, lint, stones, and string, and — LintInterceptor Я S | 
can handle up to З washing machines. Unit features an acid-resistant coated interior гезе — тп 171п Тат ашт заика 
and exterior, а nonskid secured cover with removable lift handle, aluminum lint inter- 5140 = Е вак 2 in 16 31/100 in 17 439/1000 іп 12%42in Endura 400985 
i i ini ith 34" Olds Interceptor Baske! 
cepting secondary screen assembly, and permanent primary straining baffle with 36 55 yin 148/25 in 13397/500i 11 Yin Endura 400986 


dia. perforated holes. Model has a high inlet and low outlet. 
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* PP-Polypropylene. CFS-Coated Fabricated Steel. 
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PLUMBING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Bathroom Faucets 


Faucet Spout Shapes 


Low-Arc—Short spout SS 

sits close to sink basin and Mid-Arc—Taller than low- А Angled Straight—Spout = 

reduces splashing. arc-spout with a curve under Straight—Spout extends straight out and points +Gooseneck—Tallest spout 
spout with space for filling extends straight out down into the sink at an angle. — extends high above counter and 
bigger vessels. from faucet body. curves to point directly into sink. 


CHICAGO, 2 
FAUCETS = СЭВ (.0МОЕМ 


see what Delta can do“ 


a Geberit company 


GROHE 


ZURN. „гоол Wu KOHLER- 
Single-Hole Deck-Mount A 


Bathroom Faucets => ‚ f екені 
. А Low-Arc-Spout Mid-Arc-Spout Straight-Spout De 2 Spout 
Faucets install into one hole on a flat surface Chicago Faucets American Standard Grohe * Kohler 
Such as a sink or counter. Chrome finish. 26Y238 448M96 448N48 Д, 55VF49 
Faucet Faucet Body Flow Flow Spout Spout ADA Mfr. Item 
Brand Series Handle Type Material Rate Outlet Type Drain Style Length Height Compliance Model No. 
Low-Arc-Spout 
700 Cross Cast Brass 2.2 gpm Aerated — 33$ in 2% in Yes 700-HOTABCP 26Y222 * 
Chicago Faucets 700 Cross Cast Brass 2.2 gpm Aerated = 3% in 2% in No 700-COLDABCP 26Y301 T 
9 701 Cross Cast Brass 2.2 gpm Aerated = 3 38 in 2 ¥% in No 701-HOTABCP 26Y238 ^" 
701 Cross Cast Brass 2.2 gpm Aerated = 3% in 2% in No 701-COLDABCP 26Y290 1 
Delta Classic Joystick Brass 1.5 gpm Aerated = 4in 5% Yes 570LF-WF 41H852 
Moen M-Dura Joystick Brass 2.2 gpm Aerated — 4% in З іп Yes 8417 ANEJ3 
Zurn AquaSpec Cross Brass 0.5 gpm Spray — 3% in 2 іп Мо 282702-XL-3M 45K796 
AquaSpec Cross Brass 2.2 gpm Aerated — 33 in 2 біп No 282702-XL 45K797 
Mid-Arc-Spout 
American Standard — Colony Pro Joystick Metal 1.2 gpm Aerated Drain with Pop-Up Rod 4Увіп 3 %cin Yes 7075100.002 448M96 
Straight-Spout 
American Standard Berwick Joystick Cast Brass 1.2 gpm Aerated Drain with Pop-Up Rod 4% in 2% in Yes 7430101.002 48UL12 
Grohe Concetto Joystick Brass 1.2 gpm Aerated Drain with Pop-Up Rod 3 ein 2 Vin Yes 3427000A 448N48 
Gooseneck-Spout 
Triton Bowe™ Lever Brass 1.0 gpm Aerated = 5 e in . Yes K-100T70-4AKA-CP 493К06 
Kohler Triton Bowe" — Wristblade Brass 1.0 gpm Laminar Drain Not Included 5 Yin 11 vin Yes K-100T70-5AKL-CP 55/Ғ49 
Triton Bowe" — Wristblade Brass 1.0 gpm Aerated — 5 sin Yes K-100T70-5AKA-CP 493К07 
Valve type: * Hot cartridge. T Cold cartridge. 
CHICAGO = "ТОМ бе 
Р d 4 ' 
2 бномсот тола FAUGETS 5 MOEN ZURN. і , 7% қ 
а Geberit company ” = и | э ь Е 
L1 7! 
= е РУ э 
Metering-Handle Deck-Mount Bathroom Faucets | S= S— ow 4 
2 " m" < А м A . 
Metering handles allow users to push handle down to activate the faucet. No gripping ivi >” 
required allowing those with limited mobility to operate faucet. Handle controls the start of Low-Arc-Spout Low-Arc-Spout 
water flow, but not the duration. Water flow shuts off automatically to save water in public Low-Arc-Spout Moen Moen 
or high-traffic restrooms. Deck-mount installs on a flat surface such as a sink or counter. American Standard 4NEF3 3RA70 
Chrome finish. ADA Compliant. 19T386 М 
Faucet Body Flow Flow Temperature Spout Spout Mfr. Item tt 
Brand Series Material Rate Outlet Type — Control Length — Height Model No. —Ó 
Low-Arc-Spout Г ж б oa 
1-Hole - 
American Standard Metering Cast Brass 0.5 gpm Spray No 536 in 2in 1340M119.002 197386 
333 Cast Brass 1.0 gpm Aerated No КЕЛИП 2% in 333-665PSHABCP ЗТЕН2 = Low-Arc-Spout 
Chicago Faucets 333 Cast Brass 2.2 gpm Aerated No 3% in 2 ys in 333-336PSHABCP 26Y224 Zurn 
807 Cast Brass 2.2 gpm Aerated No 4 іп 2 9A in 807-E12-665PAB 26Y183 Р 
Моеп M-Press Brass 0.5 орт Aerated No 4% in 3in 8884 4NEF3 (713 4JPD1 
AquaSpec Brass 0.5 gpm Aerated No 434 in 196 in Z86100-XL-CP4.0001 ^ 46CE18 | 
AquaSpec Brass 0.5 gpm Spray No КЕЛШ 1%in 286100-XL-3M 29VM05 1 
Zurn AquaSpec Brass 0.5 gpm Spray Yes КЕЛШ 136in Z86100-XL-3M-MY 48UL48 | 
AquaSpec Brass 1.0 gpm Aerated No КЕЛШ 136 in 286100-XL 4JPC8 =a 
AquaSpec Cast Brass 0.5gpm Laminar No 3%in 9 56 in 280300-XL 244612 | =. ў 
2-Hole ‚| S 
American Standard Metering Cast Brass 1.0 gpm Aerated No 4% in 2 Vb in 1340225.002 1ҒҮВ7 LT | Straight-Spout 
3400 Cast Brass 0.5001 Laminar No 4%in 30іп 3400-ABCP 3TFH3 Chicago Faucets 
Chicago Faucets 3600 Cast Brass 0.5 gpm Spray Yes 6 %in 4 Tin 3600-E2805AB 52CE54 * € У 9 
802 CastBrass  1.0gpm Aerated No 4 іп 2% in 802-V665ABCP 3TFJÍ 29RRe2 
Moen M-Press Brass 0.5 gpm Aerated No 434 in 3% in 8886 3RA70 
Zurn AquaSpec Brass 1.0 gpm Aerated Yes КЕЛШ 136 in 286100-XL-CP4 4JPC9 
AquaSpec Cast Brass 0.5 gpm Aerated Yes 4 іп 3 іп 286500-XL-3M 29VL91 
3-Hole 
A 404 Cast Brass 1.0 gpm Aerated No 5in 2% in 404-V665ABCP 4КТК8 
Chicago Faucets 404 CastBrass 2.2 gpm Aerated No 5 in 27 in 404-665ABCP 26Y206 
Zurn AquaSpec Brass 0.5 gpm Aerated No 6 %in 3 Ain Z867R0-XL-3M 46CE22 Gooseneck-Spout 
AquaSpec Brass 1.0 gpm Aerated Yes Sin 3 in Z867R0-XL 4JPD1 Chicago Faucets 
Straight-Spout 
1-Hole 5UTV3 
3500 Cast Brass 0.5 gpm Spray No 4in 3% іп 3500-E2805ABCP 29RR59 4 
Chicago Faucets 3501 Cast Brass 0.5 gpm Spray No 4in 3% in 3501-E2805ABCP 29RR61 У 
3502 Cast Brass 0.5 gpm Spray No 4in КЕЛШ 3502-Е2805АВСР 29RR62 A 
Gooseneck- Spout [| 4 
2-Hole F | 
Chicago Faucets 895 Cast Brass 1.0 gpm Aerated No 3 V» in 9 5$ in 895-665ABCP 5UTV3 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2733 


PLUMBING Scan. Order. Done. [== [s 
Bathroom Faucets Details on page А1. 


For information on faucet spout shapes, see page 2733. 


Low-Arc-Spout Low-Arc-Spout Mid-Arc-Spout Mid-Arc-Spout Straight-Spout Straight-Spout 
Rubbermaid Sensorflo American Standard Chicago Faucets American Standard Kohler 
19T379 55MJ12 4THG4 5UTX1 41H809 493J89 
| 
. | | 
ч | 
2 ] [ Gooseneck-Spout Gooseneck-Spout 
e i American Standard Zurn 
41H846 30PT27 
Straight-Spout Straight-Spout Angled Straight-Spout Angled Straight-Spout 
Kohler Sloan Sloan Sloan 
493J90 5YJP3 23MF35 23MF31 
Rubbermaid A. . CHICAGO = JI — À 
ее SENSORFLO’ SLOAN. ногон Standerd. raucers> KOHLER. TOTO. ZURN. 
Sensor Single-Hole Deck-Mount Bathroom Faucets 
Hands-free touchless sensor starts or stops the flow of water to help reduce the spread of germs. Automatically turns off after a preset time. 
Presetting water temperature required. Deck-mount faucets install into one hole on sink or counter. Chrome finish. ADA Compliant. 
Faucet Body Flow Flow Power Temperature Spout Spout Mfr. Item 
Brand Series Material Rate — Outlet Type Source Control Length — Height Model No. 
Low-Arc-Spout 
Milano Auto Faucet Brass 0.5 gpm__ Aerated (4) D Alkaline Batteries Yes 6 Yin 33782 іп 1782742 197379 
Rubb id Milano Auto Faucet Brass 0.5 орт  Aerated (4) D Alkaline Batteries Yes 6 Yin 33/іп 1818966 35LX87 
қышы Milano Auto Faucet Brass  0.5gpm Aerated (4) D Alkaline Batteries Yes біп 4292 in 1818967 35LX88 ** 
Products Milano Auto Faucet Brass 0.5gpm  Aerated (4) D Alkaline Batteries Yes 6%in 42338 іп 1782743 197380 11 
Milano Auto Faucet Brass 0.5 орт Аегаїва (4) D Alkaline Batteries Yes 6%in 4'Увїп 1782744 197381 
Verona Auto Faucet Brass 0.5 рт Aerated (4) D Alkaline Batteries Yes 6 54 іп 5іп 1903281 35LX91 
SENSORFLO® Brass — 0.5gpm — Spray AC Powered No 6 %in 5 іп SF-8800 55MJ12 
Sensorflo SENSORFLO® Brass 0.5 орт Spray AC Powered No Тіп 4 іп SF-9800 55MJ27 
SENSORFLO® Brass 0.5gpm Spray Battery No 6 % іп 5 Vb in SF-8700 55MJ09 
SENSORFLO® Brass 0.5gpm Spray Battery No Тіп 4 sin SF-9700 55MJ25 
Optima Brass — 0.5gpm  Laminar Battery Yes 4 Vo in 3 Yin EBF-615-4-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT 491678 
Sloan Optima Brass 0.5gpm  Laminar Battery Yes 5 Vs in 5 іп EBF-187-4-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT 491677 ++ 
Optima Brass — 0.5gpm Laminar Battery Yes 5 Ve in 5 ¥%in  EBF-85-4-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT 491680 
Optima Brass 0.5gpm Laminar Plug-In Yes 5 Vb in 554in ETF-80-4-PLG-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT 491G84 
Mid-Arc-Spout 
AmaricaR Selectronic Brass — 0.5gpm  Laminar Lithium Battery No 5 жіп 5 Жіп 6055105.002 4THG4 
Standard Selectronic Cast Brass 0.35 орт — Aerated Lithium Battery No 3 %e in 5 Yin 6055104.002 24X048 
Selectronic Cast Brass 1.5gpm Aerated Lithium Battery No З %e in 5 Yin 6055102.002 41H818 
EQ Curved Cast Brass 0.5 gpm Laminar (6) AA Batteries No 4 vin 5 іп EQ-A11A-11ABCP 48TF07 T 
EQ Curved CastBrass 0.5gpm  Laminar 6V Lithium CRP2 Yes 4 in 5 іп EQ-A11A-13ABCP 48TF09 + 
EQ High Arc Cast Brass 0.5 gpm Laminar 6V Lithium CRP2 No 4 іп 6 іп EQ-C11A-11ABCP 48TF13 T 
E-Tronic CastBrass 0.5gpm  Laminar 6V Lithium CRP2 No 5 іп 6 іп 116.606.АВ.1 SUTP4 
E-Tronic CastBrass 0.5gpm  Laminar AC Powered No 5 5 in 6 ^in 116.706.AB.1 5UTP5 
Chicago HyTronic Cast Brass 0.5gpm Laminar 6V Lithium CRP2 Yes 5 іп 658 in 116.211.AB.1 5UTW8 
ЕЕЕ HyTronic CastBrass 0.5gpm  Laminar 6V Lithium CRP2 Yes 5 іп 6 % in 116.221.AB.1 SUTXO 
HyTronic Cast Brass 0.5 gpm  Laminar 6V Lithium CRP2 Yes 5 Yin 6 %in 116.201.AB.1 6XAE7 
HyTronic Cast Brass 0.5 gpm Laminar 6V Lithium CRP2 Yes 5 Yin 7 іп 116.212.AB.1 5UTW9 
HyTronic Cast Brass 0.5 gpm Laminar 6V Lithium CRP2 Yes 5 Vs in 7 Vs in 116.222.AB.1 SUTX1 
HyTronic CastBrass 0.5gpm  Laminar AC Powered No 5 Vs in 6 ys in 116.101.AB.1 SUTN7 
HyTronic Cast Brass 0.5 gpm Laminar AC Powered No 5 Vs in 1 Vin 116.112.AB.1 SUTPO 
HyTronic Cast Brass 0.5 gpm  Laminar AC Powered Yes 5 ^in 6 іп 116.111.AB.1 SUTN9 
Kohler Kinesis™ Brass 0.5 орт Aerated Battery No 4%in 67%віп K-104B76-SANA-CP 55VF31 
= Brass — 0.5gpm  Aerated 6V DC Plug-In Power Converter No 3 іп 4 іп SF2100-4 SUVA1 
= Brass — 0.5gpm  Laminar 6V DC Plug-In Power Converter No 4 vin 6in SF2400-4 SUVA4 
Sloan — Brass 0.5gpm Laminar Battery No 3 %in 4% in SF2150-4 SWHW8 
— Brass 0.5gpm  Laminar Battery No 4 in 6in SF2450-4 5WHX1 
Optima Brass 1.5gpm Aerated Battery Yes 5 віп 6 іп EAF150-ISM 5YJP2 
Optima Brass — 2.2gpm Аегаіей Hardwired Yes 5%sin 6 %in EAF100-P-ISM 5YJP1 
Tel101 Brass 0.18 орс Aerated Hydropowered No 3'%ein 47 іп TEL101-D10E#CP 53CH66 
Toto Tel105 Brass 0.09 gpm__ Aerated Hydropowered Yes 3'%ein 4 in TEL105-D10ET#CP 53CH70 
Tel105 Brass 0.19 орт Aerated Hydropowered Yes 31У6іп 42% іп TEL105-C20E#CP 53CH71 
Tel155 Brass — 0.19gpc Aerated Hydropowered No 3'$9ein 99віп TEL155-C20E#CP 53CH80 
Aqua-Fit Gast Brass; 0.5 орт Aerated / Sustainable/Hydropower No 6%in 5%in 26950-XL-S-F 45NC94 
Zum AquaSense Brass 0.5gpm  Laminar Battery Yes 65^ in 6 % in Z6913-XL-CP4-F 41Ј526 
AquaSense Brass 1.5gpm Aerated Battery No 6 %e in 6 %in 26913-XL-CWB 45ND29 
AquaSense Brass — 1.5gpm  Aerated Battery Yes 6 ^in 6 іп 26913-XL 38ZL50 
AquaSense Cast Brass 0.5 рт Aerated Battery Yes 63A in 655 in 26913-XL-F 411525 
* Integrated base body faucet. T Grid strainer. # Drain with pop-up гой. # Includes (2) AAA batteries. ** Thermostatic mixing valve. ү} SST mixing valve. #4 Includes metal throat plate. 
| CONTINUED | 4 
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SENSORFLG" SLOAN, носон 9537 KOHLER, TOTO. ZURN. 
Sensor Single-Hole Deck-Mount Bathroom Faucets 


Rubbermai 


Faucet Body Flow Flow Power Temperature Spout Spout Mfr. Item 
Brand Series Material Rate Outlet Type Source Control Length Height Model No. 
Straight-Spout 
American Moments Selectronic Cast Brass 0.5gpm Laminar Lithium Battery No 5in 5in 2506155.002 41H809 
Kohler Insight Brass 0.5gpm Aerated — No 5in — К-13461-СР 493189 # 
Insight Brass 0.5gpm Aerated — No 5 in — K-13463-CP 493J90 
Sloan Optima Brass 0.5gpm Aerated Battery Yes 4 ein 5!Vein EAF250-ISM 5YJP3 + 
Optima Brass 0.5 орт Aerated Solar and Battery Powered Yes 4'Vpin 5 182 іп EAF275-ISM 5YJP4 
Angled Straight-Spout 
BASYS Cast Zinc 0.5 gpm Laminar Battery No 4in Sin EFX350.000.0000 23MF35 
BASYS Cast Zinc 0.5 gpm Laminar Battery No 4in Sin EFX650.000.0000 23MF42 * 
BASYS Cast Zinc 0.5 gpm Laminar Battery No 4in Sin EFX650.010.0000 23MF44 
BASYS Cast Zinc 0.5 gpm Laminar Battery No 5 Zein 6 192 іп ЕЕХ250.000.0000 23МЕ26 
ВАЅҮЅ Cast Zinc 0.5 орт Laminar Battery Yes 4in 5in EFX350.110.0000 23MF38 
BASYS Cast Zinc 0.5 gpm Laminar Battery Yes 6 Vie in 10 in EFX150.500.0000 23MF17 
BASYS Cast Zinc 0.5 орт Laminar Electronic Yes 4in 5in EFX300.500.0000 23MF34 
BASYS Cast Zinc 0.5 gpm Laminar Self Sustaining No 4in Sin EFX380.010.0000 23MF41 
Sloan BASYS Cast Zinc 0.5 gpm Laminar Self Sustaining No 4in Sin EFX680.010.0000 23MF47 
BASYS Cast Zinc 0.5 орт Laminar Solar and Battery Powered No 4in Sin EFX375.000.0000 23MF40 
BASYS Cast Zinc 0.5 орт Laminar Solar and Battery Powered No 5 тіп 6 %2in EFX275.000.0000 23MF27 
BASYS Cast Zinc 0.5 орт Laminar Solar and Battery Powered Yes 5 Zein 61%2іп EFX277.500.0000 23MF31 
BASYS Cast Zinc 1.5 орт Aerated Battery No 4in Sin EFX350.012.0000 23MF37 
BASYS Cast Zinc 1.5 орт Aerated Battery No 4in Sin EFX650.002.0000 23MF43 
BASYS Cast Zinc 1.5gpm Aerated Battery No 4in Sin EFX650.012.0000 23MF45 * 
BASYS Cast Zinc 1.5 gpm  Aerated Solar and Battery Powered No 5 тіп 6 %2in EFX275.002.0000 23MF28 
BASYS Cast Zinc 1.5 орт  Aerated Solar and Battery Powered Yes 5 Zein 61%2іп EFX277.502.0000 23MF32 
BASYS Cast Zinc 1.5 орт Aerated Solar and Battery Powered Yes 6 e in 10 in EFX175.502.0000 23MF19 
Gooseneck-Spout 
American Selectronic Cast Brass 0.35 gpm — Spray Lithium Battery No 2in 7in 6055164.002 41H846 
Standard Selectronic Metal 0.5 gpm Laminar Lithium Battery No Тіп Тіп 6055165.002 4THG5 
HyTronic Cast Brass 0.5gpm Laminar 6V Lithium CRP2 No 5% in 11% іп 116.203.AB.1 SUTW6 
HyTronic Cast Brass 0.5 gpm  Laminar 6V Lithium CRP2 Yes 5%in 11%іп 116.213.AB.1 5UTP3 
Chicago HyTronic Cast Brass 0.5gpm Laminar AC Powered Yes 5'Ain 11% in 116.429.AB.1 6XAE8 
ЗА HyTronic CastBrass 0.5gpm  Laminar AC Powered Yes 5%in 11%іп 116.113.AB.1 SUTP1 
HyTronic Cast Brass 1.0 gpm Laminar 6V Lithium CRP2 No 5%in 11% in 116.430.AB.1 6XAG4 
НуТгопіс CastBrass 1.50рт  Laminar 12V AC Transformer No 5 ^in 11 3 іп 116.427.АВ.1 21FD43 
HyTronic CastBrass 1.5gpm  Laminar 6V Lithium CRP2 Yes 5%in  1136in 116.432.AB.1 6XAG6 
Kohler Insight Brass 0.5gpm Aerated — No 6 Ye in — K-13475-CP 493J96 
Insight Brass 0.5gpm _ Aerated = No 6 віп — К-13473-СР 493.95 # 
Sensortlo SENSORFLO® Brass 0.5gpm Spray AC Powered No 8 іп 8in SF-9200 55MJ20 
SENSORFLO® Brass — 0.5gpm Spray Battery No 8 іп 8in SF-9100 55MJ15 
— Brass 2.2gpm Laminar 6V DC Plug-In Power Converter No 5 Ain 10 in SF2200-4 SUVA2 
Sloan = Brass 2.2 орт  Laminar Battery No 5 Yin 10 in SF2250-4 5WHWO9 
; ; ; ; ETF-700-4-PLG-TEE-CP- 
Optima Brass 2.2 орт Laminar Plug-In Yes 87ein 12 Жіп 2 2GPM-LAM-IR-S-FCT 491682 
Zurn AquaSense CastBrass 1.5gpm  Laminar Battery Yes 5% in 12 іп 26920-XL 30РТ27 


* Integrated base body faucet. ў Grid strainer. ¢ Drain with pop-up rod. # Includes (2) AAA batteries. ** Thermostatic mixing valve. tT SST mixing valve. #4 Includes metal throat plate. 
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Gooseneck-Spout Sensor Single-Hole Wall-Mount Bathroom Faucets 


Hands-free sensor eliminates the spread of germs and starts/stops water flow without touching faucet. Tall gooseneck-spout extends above 
counter and curves to point straight down into sink. Single wall-mount hole installation saves counter space. Chrome finish. ADA Compliant. 


Flow Flow Power Mfr. Item 

Brand Series Faucet Body Material Rate Outlet Type Source Spout Length Spout Height Model No. 
Chicago Faucets HyTronic Cast Brass 0.5 gpm Laminar 6V Lithium CRP2 5 % in 12 in 116.204.AB.1 5UTW7 
Sloan Optima Brass 2.2 gpm Laminar Electronic, Plug in Transformer 10 Жіп 10 Жіп ETF500-P 5YJRO 
Zum AquaSense Brass 0.5 gpm Laminar Battery 6 ^in 12 in 26922-XL-F 466094 
AquaSense Brass 1.5 gpm Laminar Sustainable/Hydropower 556 in 12in 26922-XL-GEN 468D23 
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PLUMBING 
Bathroom Faucets, Automatic Soap Dispensers & Hot Water Dispensers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For information on faucet spout shapes, see page 2733. 
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Mid-Arc-Spout 
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Gooseneck-Spout 


Speakman 
46AE77 


Gooseneck-Spout 
Sloan 
491G83 


Gooseneck Spout 
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Sensor Two-Hole Deck-Mount Centerset Bathroom Faucets 


Hands-free touchless sensor controls the flow of water and stops the spread of germs. Water shuts off automatically after a preset time to save water costs. 
Presetting water temperature is required. Two-hole centerset deck-mount faucets install onto sinks that have two centered holes that are 4" apart when measured 
from center-of-hole to center-of-hole. Chrome finish. ADA Compliant. 


Faucet Flow Flow Power Temperature Spout Spout Mfr. Item 
Brand Series Body Material Rate Outlet Type Source Control Length Height Model No. 
Low-Arc-Spout 
Moen Commercial M-Power Brass 0.5 арт  Laminar (4) AA Batteries No 3in 4%in CA8301 40D657 
Rubbermaid ducts Milano Auto Faucet Brass 0.5 орт Aerated (4) D Alkaline Batteries Yes 6 %in 41%іп 1818968 35LX90 
Optima Brass 0.5gpm  Laminar Battery Yes 4% сіп З віп EBF-650-BAT-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT 491679 
Sloan Optima Brass 0.5gpm Laminar Plug-In Yes 4%Фвіп 3%in ETF-600-PLG-TEE-CP-0.5GPM-MLM-IR-FCT 491681 
JES Brags Checkpoint Brass 2.2 рт  Aerated (2) AA Batteries Yes hin — EC-3103 443V42 
Mid-Arc-Spout 
Innsbrook Selectronic Cast Brass 0.35 gpm Spray Lithium Battery No 3%ein З in 6055204.002 41H847 
American Standard Innsbrook Selectronic — Cast Brass 0.5gpm Laminar Lithium Battery No 3%ein 3%іп 6055205.002 4THG6 
Innsbrook Selectronic Cast Brass 15gpm Laminar Lithium Batten No 3 Asin 3 іп 6055202.002 41H820 
Sloan — Brass 0.5gpm Aerated 6V DC Plug-In Power Converter No 4 Ysin 416 in SF2300 SUVA3 
— Brass 0.5gpm Aerated Battery No 4Ysin 4 Vc in SF2350 5WHXO 
Aqua-Fit Cast Brass, Plastic 0.5 gom — Aerated Sustainable/Hydropower No 6 іп 5 Yin 26955-XL-S-F 45ND01 
Zürh AquaSense Brass 1.50рт  Aerated Battery Yes 6 іп 5Yin 26915-XL 41J523 
AquaSense Cast Brass 0.5gpm Aerated Battery No 5 Yin 59isin 26915-XL-F 41J524 
6 KS 26915-XL Series Brass 1.5gpm  Aerated Battery, Hardwired No 6 іп 5 Ain 26915-XL-CWB 61HJ69 
jooseneck Spout 
Sensorflo SENSORFLO Brass 0.5gpm Spray Battery No 8%in 8in SF-9107 55MJ18 
Sloan "C ШЕ ШЕР = gpm Laminar acu Yes Sin 10% in ate SaaS EL 411015 
eta -5gpm Aerate owered es 5 Asin in Е -СА- 
Speakman SENSORFLO Metal 0.5 орт Aerated Battery Yes — 5Yin 12іп $-9122-CA-E 46AE63 
(Qe © Eemax 
SLOAN. ‘Commercial Products 
Soap Dispensers | E = 1⁄4" IPS water connection, except 
: | 485A91 has %" compression 
Hands-free automatic counter pen 468A77 Dispensers feature swivel spout, provide 
dispensers release a premeasured near-boiling water instantly, and are preset 
amount of hand soap to help at 200°F (485A91 is preset at 140°F). 
prevent waste. Infrared sensors = : "n 
detect the presence of hands so In-Sink-Erator units include power cord 
users don't have to touch the : and mounting hardware. All meet ASSE and 
handle or dispenser opening. == C-UL Listed, except 485A91 meets NSF/ d 
= ANSI 372, ETL Certified. 
Lau 23NU44 
15A663 5XTH7 
Hygiene Refill Dispenser Mfr. Item 
Hygiene Series Form — Size Color Material Н М — D Brand Model No. 
Automatic Hand Soap Dispensers, ADA Compliant А А 
HEALTHMINDER Liquid 800 mL Black Brass 4%" 11е" 5%" Sloan ESD250 2VEF1 Dispenser Faucet Hole Dispenser Amps Item 
GOJO Foam 1,500 mL Silver Brass 4%" 2" 5%" Sloan ESD-1500 468A77 теа! Tank Size Finish Ша. — Voltage Watts АС Н М №. 
| | | Refill Dispenser Mfr. Item Snap ыы y 
Hygiene Series Hygiene Form — Size Color Std. s EM. Model No. Action, 0.7gal Chrome po 115VAC 750W 625A 5% 6° 23NU44 
One Shot Liquid BODL: Black р ӘР у Commercial FG401310 15663 даша mE 
, m egistere Products Action 0.7 gal Chrome 11/27 115У АС 750W 6.25A 6%" 6%" 540093 
Adjustable " 
Hygiene Packaging Mfr. Item from 160" 0.7 gal 508160 175.10 iiSVAC 750W 625A б/е 6 f 54DC94 
Size Series Hygiene Form Type Brand Model No. to 200° F 
Replacement Soaps, Unscente: " " " Eemax " 
800mL loan Liquid artridge loan ESD217 SXTHS i hrome a " " 
1.000 mL Universal Foam Cartridge Sloan SJ91751-8 5XTH7 Adjustable 0.17 gal Баје 1%" — 240VAC 13,000W 54A 12 7" 485А91 
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Single-Hole Wall-Mount Bathroom Faucet 


Faucet installs into one hole in a wall or on a vertical surface to save counter space in tight or busy bathrooms. 
Single, low-arc-spout delivers both hot and cold water and sits close to the sink basin. Chrome finish. 


Faucet Faucet Body Flow Flow Mfr. Item 
Brand Handle Type Material Rate Outlet Type Spout Length Model No. 
T&S Brass Cross Brass 6.25 gpm Laminar 3 *6 in B-0706 4XKJ5 


Г 


Low-Arc-Spout 


Low-Arc-Spout Low-Arc-Spout M Low-Arc-Spout Low-Arc-Spout 
Gerber Chicago Faucets Қорды Trident Ez-Flo ! 
499С85 = 29RR63 48LX71 444403 ) r v, 
) i. ‘ » "i № Gooseneck-Spout Gooseneck-Spout 
r^ 1 t Chicago Faucets Delta 
u үё> e 26Y221 4NLL3 
_— <. ` = 
Low-Arc-Spout Low-Arc-Spout Mid-Arc-Spout Mid-Arc-Spout 
Encore Zurn Mid-Arc-Spout Dominion Faucets Speakman 
20HK61 29VL96 American Standard 45L021 455D74 
55DMO6 
CHICAGO = 
fuerte [cere] ZURN. Apocan НЫЛ MOEN 
а Beber company see what Delta can йо 
TY ы TRIDENT . - : E 
SPEAKMAN’ 201171101 FRUCETS aes sos Бисогс> KOHLER 124. | 134 
Two-Hole Deck-Mount Centerset Bathroom Faucets MOTA ЖОЖ. 
Faucets install onto bathroom sinks that have two centered holes that аге 4" apart when measured from center-of-hole °° Skener Pow’ «оовелесс-5ром 
to center-of-hole. These one-piece units have a spout and one or two handles on a single base for easy installation. 55VF52 55VF53 
Faucet Body Flow Flow Spout ADA Mfr. Item 
Brand Series Faucet Finish Material Rate Drain Style Outlet Type — Length Spout Height Compliance Model No. 
Low-Arc-Spout 
Dome Lever Handle 
Chicago Faucets 802 Chrome Cast Brass 0.5 gpm = Laminar 4in 27 in Yes 802-V1000E66ABCP 48YD92 
Gerber 43-431 Chrome Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 Yin 1%e in Yes G0743431 499085 
Zurn AquaSpec Chrome Brass 0.5 gpm = Aerated 5 “in 3% in Yes 281103-XL-3M 4606098 
— AquaSpec Chrome Brass 2.2 gpm — Aerated 4 in 3 ys in Yes 281103-XL 29/М06 
oystick Handle 
Colony Pro Chrome Metal 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 4 Vb in 3 is in Yes 7075000.002 448M87 
American Standard Monterrey Chrome CastBrass  1.2gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 4% in 2% in Yes 6114111.002 48UK56 
Reliant 3 Chrome Cast Brass 1.2gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 4%in 2% in Yes 7385047.002 48UK78 
2201 Chrome Cast Brass 2.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 4% in 4in Yes 2201-4ABCP 26Y214 
Chicago Faucets 420 Chrome Cast Brass 0.5 gpm — Spray 4% in 3 in Yes 420-E2805ABCP 298963 
9 420 Chrome Cast Brass 1.5 gpm = Laminar 4% in 3% in Yes 420-ABCP 5UTT8 
420 Chrome Cast Brass 1.5 орт Drain with Pop-Up Rod — Laminar 4 s in 3 йіп Yes 420-POABCP 6XAH3 
Classic Chrome Brass 120рт Drain with Pop-Up Rod Aerated 5in 6 Ув Yes 500-DST 4МІКІ 
Delta Commercial Chrome Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5in 6 Ae Yes 501LF-HDF 10N781 
Delta Delta Commercial Chrome Brass 1.5 gpm — Aerated 5 Ve in — Yes 226131 4NLK8 
Delta Commercial Chrome Brass 1.5 gpm — Aerated 5in 4% Yes 520LF-HDF 10N782 
Delta Commercial Chrome Brass 1.5 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 57 in — Yes 220331 4NLK6 
Chateau Chrome Brass 1.2 gpm TEE Aerated 4 96 in 2 in Yes L4605 S2RP89 
Moen Chateau Chrome Brass 1.2 орт Drain with Pop-Up Rod Aerated 4% in Тіп Yes 14621. 52RP90 
M-Dura Chrome Brass 1.2 gpm — Aerated 7in КЕЛІП Yes 8413F12 46KK56 
M-Dura Chrome Brass 2.2 gpm = Aerated біп 354 in Yes 8413 4NEJ2 
T&S Brass = Chrome Brass 2.2 gpm = Aerated 4in — Yes B-2711 5NRE3 
Knob Handle 
Delta Delta Commercial Chrome Brass 1.5 gpm = Aerated 3 іп 3 Жіп Yes 2502LF 6NRG1 
Delta Delta Commercial Chrome Metal 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 Ain 3 Ain No 2502LF 52HP82 
Dominion Faucets Silver Chrome Cast Brass 1.2 gpm — Aerated 4in — No 71-1005 45L014 
Silver Chrome Cast Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 4in — No 77-1106 31XJ38 
Nonmetallic Collection Chrome Plastic 1.2 gpm = Aerated 3in Tin No 10252 444J06 
Nonmetallic Collection Chrome Plastic 2.0 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 3in Tin No 10256N 444418 
Ez-Flo Prestige Collection Chrome Brass 1.2 gpm — Aerated 5 Zin КЕЛІП No 10120LF 444J17 
Prestige Collection Chrome Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 Js in З in No 10119LF 444J16 
Traditional Collection Chrome Metal 1.2 gpm — Aerated 5%ft {1136 in No 10281LF 444199 
paum = = Chrome Brass 1.2 gpm = Aerated 3 ie in 2 7 in No 48LX71 48LX71 
ever Handle 
А Colony Pro Chrome Metal 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 4% in 3 in Yes 7075200.002 448M99 
American Standard Colony Pro Brushed Nickel Metal 1.2 орт Drain with Pop-Up Rod Aerated 4 Y» in КҮЛІП Yes 7075200.295 448N13 
Chicago Faucets 802 Chrome Cast Brass 2.2 gpm = Aerated 4in 2% in Yes 802-VXKABCP 26Y302 
Delta Delta Commercial Chrome Brass 1.5 gpm Grid Strainer Aerated 5 Ve in 3 ys in Yes 210333 4NLK7 
Ez-Flo impressions Brushed Nickel ^ Metal 129gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 "віп 1% in Yes 10191 444103 
Моеп M-Dura Chrome Brass 1.2 gpm — Aerated 5 іп 4 іп Yes 8210F12 46KK53 
T&S Brass — Chrome Brass 2.2 gpm — Aerated КЕЛІП = Yes B-0871 S5NRE4 
Wristblade Handle 
American Standard Monterrey Chrome Cast Brass 1.5 gpm — Aerated 35^ in 134in Yes 5500170.002 4ТНР9 
Chicago Faucets 802 Chrome Cast Brass 1.00рт = Aerated 4in 2% in Yes 802-V317EG4ABCP  48YD89 
9 802 Chrome Cast Brass 2.2 gpm = Aerated 4in 2% in Yes 802-V317ABCP 26Ү186 
Delta Delta Commercial Chrome Brass 1.5 gpm = Aerated 5 Vs in 3% in Yes 210132 4NLL1 
Encore KL83 Chrome Brass 0.5 gpm = Aerated Ain 3 in Yes KL83-4104-CA4 X 20HK61 
Kohler Triton Bowe" Polished Chrome Brass 0.5 gpm Drain Not Included Laminar 3 s in 1 іп Yes K-400T20-4ANL-CP  55VF60 
Moen M-Bition Chrome Brass 1.2 gpm — Aerated 4in 3 %e in Yes 8800 52RP91 
Moen M-Dura Chrome Brass 2.2 gpm = Aerated 5 Yin 4% in Yes 8215 АНЕЛ 
T&S Brass — Chrome Cast Brass 2.2gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated КЕЛІП - Yes B-0891 AXKJ7 
Zurn AquaSpec Chrome Cast Brass 0.5 gpm = Aerated 4% in 3% in Yes Z81104-XL-3M 29VL96 
| CONTINUED | } 
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RY * оттоп Faucets EZES TRIDENT Encores 
SPEAKMAN өп ЕВИ —— Le eem KOHLER. 
Two-Hole Deck-Mount Centerset Bathroom Faucets 
Faucet Body Flow Flow Spout ADA Mfr. Item 
Brand Series Faucet Finish — Material Rate Drain Style Outlet Type — Length Spout Height Compliance Model No. 
Mid-Arc-Spout 
Lever Handle 
American Standard Delancey Polished Chrome Brass 1.2 gpm Press and Seal Drain Aerated 4 Te in 5% in Yes 7052207.002 55DM06 
Delancey Brushed Nickel Brass 1.2 gpm Press and Seal Drain Aerated 4 1346 in 555 in Yes 7052207.295 55DM08 
Dominion Faucets Silver Chrome Cast Brass 1.20рт Drain with Pop-Up Rod Aerate 4in — Yes 77-1190 451021 
Speakman Chelsea Chrome Brass 1.2gpm Drain with Pop-Up Rod — Aeratei 8in 2 lin Yes SB-1711-E 455D74 
Straight-Spout 
Lever Handle 
Kohler Triton Bowe" Chrome Brass 1.0 gpm — Aerate 3 1s in — Yes K-400T20-4AKA-CP 493.97 
Gooseneck-Spout 
Dome Lever Handle 
Chicago Faucets 1895 Chrome Cast Brass 2.2 gpm = Aerated 3 іп 3 іп Yes 1895-ABCP 26Y221 
Lever Handle 
Delta Delta Commercial Chrome Cast Brass 1.5 gpm — Aerated 4 іп — Yes 2704843 4NLL3 
Triton Bowe™ Polished Chrome Brass 0.5 gpm Drain Not Included Laminar 5 s in ГЕЛ № K-400T70-4ANL-CP  55VF52 
Kohler Triton Bowe" Chrome Brass 1.0 gpm — Aerated 5 s in — Yes K-400T70-4AKA-CP 493,99 
Triton Bowe" Polished Chrome — Brass 1.0 gpm Drain Not Included Laminar 5 %e in ГЕЛ Yes K-400T70-4AKL-CP — 55VF51 
AquaSpec Chrome Brass 0.5 орт — Aerated 4 іп 10 “cin Yes Z812A1-XL-3F 46CD99 
Zurn AquaSpec Chrome Brass 0.5 gpm — Aerate 6% in 11 “ein Yes Z812B1-XL-3F 46CE01 
AquaSpec Chrome Brass 2.2 gpm = Aerated КЕЛП 10 “ein Yes Z812A1-XL 29VL99 
AquaSpec Chrome Brass 2.2 gpm = Aerated 536 in 11 9e in Yes 2812B1-XL 38VC59 
Wristblade Handle 
Kohler Triton Bowe™ Polished Chrome Brass 1.0 gpm Drain Not Included Laminar 5 %e in ГЕЛ Yes K-400T70-5AKL-CP 55/Ғ53 
Р | pm. 
Chrome e „А Сһготе ) 
«2279 1 X À Brushed Nickel Low-Arc-Spout p И Low-Arc-Spout e 
\ | 4%) Straight-Spout Chicago Faucets а й Kohler db 
4 1 peer 48YD59 493H40 Chrome 
Low-Arc-Spout 
SER Zurn 
/ % 46СЕ14 
4 p rJ | 
T p Chrome Ch ap Chrome Legacy Bronze Polished 
е , қаты st динчи P Straight-Spout Low-Arc-Spout Chrome 
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Three-Hole Widespread Deck-Mount Bathroom Faucets д A D 
Faucets install into a sink, counter, or horizontal surface with three holes where the outermost holes are 8" apart & $ zn 
when measured from center-of-hole to center-of-hole. Hot and cold water supplies are combined inside the spout. 
Faucet Faucet Body Flow Flow Spout ADA Mfr. Item 
Brand Handle Type Series Material Rate Drain Style Outlet Type Length — SpoutHeight Compliance Model No. 
Brushed Nickel Faucet Finish 
Low-Arc-Spout 
А Lever Colony Pro Metal 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 3 in 3in Yes 7075802.295 448N17 
American Standard Lever Town Square S Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 Yo in 2 96 in Yes 7455801.295 ^ 55DM92 
Straight-Spout 
Lever Caspian Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 vin 8 іп Yes SB-1221-E-BN  46АЕ09 
Speakman Lever Kubos Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 V5 in 4% іп Yes SB-2421-BN 455D80 
Lever Neo Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 42052 in СЕЛШ № SB-1021-E-BN 46А095 
Chrome Faucet Finish 
Gooseneck Spout 
Kohler Lever Alteo Brass 1.2 арт Drain with Pop-Up Rod Aerated 4%in 6 %in Yes K-45102-4-CP | 493H42 
Lever Forte Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 Vin 3 in Yes K-10272-4-CP 493Н44 
Low-Arc-Spout 
Lever Colony Pro Metal 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 3 in 3in Yes 7075800.002 448N03 
American Standard Lever Monterrey Brass 1.5 gpm — Aerated 2% in 2 іп Yes 6500140.002 20CK73 
Wristblade Monterrey Cast Brass 0.35 gpm — Laminar 4 Vein 2 Ain Yes 6500174.002 41H850 
Lever 404 Cast Brass 0.5 gpm — Laminar Sin 2 іп Yes 404-E70ABCP 48YD59 
Chicago Faucets Lever 404 Cast Brass 2.2 gpm = Aerated 5in 2 іп Yes 404-ABCP SUTT7 
9 Wristblade 404 Cast Brass 0.5 gpm = Laminar Sin 2 7 in Yes 404-E70-317ABCP 48Ү057 
Wristblade 404 Cast Brass 2.2 gpm = Aerated Sin 2 іп Yes 404-317ABCP 6XAF1 
Kohler Lever Coralais® Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 4 s in 4in Yes K-15261-4RA-CP 493Н40 
Lever Devonshire Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 6 іп 4 96 in Yes K-394-4-CP 493H41 
Moen Wristblade M-Dura Brass 2.2 gpm — Aerated 3in 436 in Yes 8228 40D652 
Speakman Wristblade Commander Brass 0.5 gpm — Aerated 4in 8in Yes SC-3044-LD-E 46АП75 
Lever AquaSpec Brass 0.5 gpm = Aerated 6 %in 3in Yes Z831R1-XL-3M 460Ғ14 
Zurn Lever AquaSpec Brass 2.2 gpm — Aerated 5 Yin 3in Yes Z831R1-XL 29VM07 
Wristblade AquaSpec Brass 0.5 gpm — Aerated 636 in 3in Yes Z831R4-XL-3M — 46CE15 
Wristblade AquaSpec Brass 2.2 gpm == Аегаїей 5in 3 in Yes Z831R4-XL 29VL93 
Mid-Arc-Spout - 
Ez-Flo Lever Impressions Brass 1.2gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 6 56 in 3 in Yes 10192 444J04 
Speakman Lever Chelsea Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5in 5 іп Yes SB-1721-E 46AE17 
Straight-Spout 
— Lever 90° Metal 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 4in 4%ein Yes 156720 400691 
бгоһе Lever Concetto Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 Mein З віп Yes 20572001 448N50 
Speakman Lever Caspian Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 “Yin 8 біп Yes SB-1221-E 46AE08 
2738 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Kitchen Faucets 
[ | CONTINUED | For information on faucet spout shapes, see page 2733. 
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Three-Hole Widespread Deck-Mount Bathroom Faucets 


Faucet Faucet Body Flow Flow Spout ADA Mfr. Item 
Brand Handle Type Series Material Rate Drain Style Outlet Type Length Spout Height Compliance Model No. 
Legacy Bronze Faucet Finish 
Low-Arc-Spout 


American Standard Lever Town Square 5 Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 %e in 2% in Yes 7455801.278  55DM91 
Mid-Arc-Spout 

American Standard Lever Edgemere Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 494 in 4 s in Yes 7018801.278 ^ 55DM28 
Polished Chrome Faucet Finish 

Gooseneck Spout 

ког snout Wristblade ^ Triton Bowe” Brass 0.5 gpm Drain Not Included Laminar 5 біп 7 sin Yes K-800T70-5ANL-CP 55VF58 
ow-Arc-Spou' 

American Standard Lever Town Square S Brass 1.2 gpm Drain with Pop-Up Rod Aerated 5 %e in 2 s in Yes 7455801.002 550М90 
Kohler " Lever Triton Bowe" Brass 0.5 gpm Drain Not Included Laminar 5 іп 1 їв in Yes K-800T20-4ANL-CP 55VF89 
Mid-Arc-Spout 


American Standard Lever Delancey Brass 1.2 арт Press and Seal Drain Aerated 4 194; in 5 in Yes 7052807.002 550М09 


; CHICAGO = 
American Standard Faucets = DELTA | 
а Geberit company | 86 What Delta can do- а 


TRIDENT KOHLER LY Ш ta) = 
Single-Hole Deck-Mount Kitchen Sink Faucets 


Low-Arc Spout ор Low-Arc Spout 
Faucets install into one hole on a new or existing kitchen sink or counter. Hot and cold water flows Chicago Faucets 2. Zurn 
through a single spout. These aerated faucets may be used with cover plates that cover extra 29RR70 "ga tai 52JJ07 
predrilled holes in a sink. Chrome finish, except 493J35 is stainless steel. ADA Compliant. ЕТЕ 6NRG2 
Faucet Body Flow Spout Spout Mfr. Item | 
Brand Series Material Rate Length Height Model No. "- + 
Low-Arc-Spout 25-7 м, 27 
Joystick Handle ER E go ae. 
American Standard Colony Pro Cast Brass 1.5 gpm 8 in 4 295» in 7074010.002 1448М18 , f f 
Chicago Faucets 430 Brass 1.5 gpm 9 in біп 431-MPABCP 298870 2 
Delta NA Brass 15gpm 8 Vein 7 Mein 101LF-HDF 6NRG2 Ee 
Zurn AquaSpec Brass 0.5 gpm 10in 11 ^in 282300-XL-3M 52.М07 5 
Straight-Spout Straight-Spout с 
Cane "andie C tti B 1.5 Ts i 4%] 31453001 448N51 (€ Stalghi-Spout 
rohe oncetto rass .5 gpm ^s in ^ in i 
Trident = Brass i8gpm 9 Mein Тіп 5DJD3 5DJD3 448N51 p 
Gooseneck-Spout 
Lever Handle И : ; " С " 
i = ast Brass 2.2 gpm 5 Ain 13 Ain 50-ABCP AKTK9 ooseneck- Gooseneck-Spout 
Chicago Faucets = биаз 2.2 gom — 534i — T3T4in — 50-ХХАБСР  28Y303 Spout Chicago Faucets 
Side Joystick Handle | Kohler 5UTT4 
American Standard Colony Soft Cast Brass 2.2 gpm 8 1s in 8 in 4175300.002 24РВ01 
Chicago Faucets 350 CastBrass 2.2 gpm 53 in 13 іп 350-АВСР 5UTT4 1 493J34 == 
Wristblade Handle ! 
Chicago Faucets 50 Cast Brass 2.2 gpm 5 Yin 13 % ft 50-317XKABCP — 5UTU3 
Gooseneck Pull Out Spout 5 x a 
Side Joystick Handle Ы 
Kohler Simplice Brass 1.5 gpm 9 іп 956 in K-596-CP 493J34 й / $ 
Simplice Brass 1.5 gpm gin 9 5$ in K-596-VS 493J35 ) AD Double-Joint-Spout 
Double-Joint-Spout H T&S 
Lever Handle 
T&S Brass = Brass — 523gpm 18іп 1035 in B-0590 AXKL1 3 4XKL1 
CHICAGO = Е Pi Р 
EELS 28у YP „мусе „5 TRIDENT | 
Two-Hole Centerset Kitchen Sink Faucets = 


Faucets install onto kitchen sinks that have two centered holes that are 4" apart when ы 
Low-Arc-Spout 


measured from center-of-hole to center-of-hole. They can cover an unused middle hole on Low-Arc-Spout 


Я : А А Ы T&S 
sinks with a three-hole centerset pattern. These one-piece units have a spout and one or Chicago Faucets 5NRE7 
two handles on a single base. Deck mount, except 26Y192 is wall mount. Chrome finish. 26Y242 
Faucet Flow E = 
Body Flow Outlet Spout Spout ADA Mfr. Item / 
Brand Series Material Rate Type Length Height Compliance Model No. ^ 
Low-Arc-Spout 
Dome Lever Handle | 
Chicago Faucets 1100 Са5іВгавз 2.2gpm Aerated 8in 6%іп Yes 1100-XKABCP 26Ү242 | 
Zum AquaSpec X Brass 0.5gpm Aerated 8іп 6 ‘Vein Yes Z871G3-XL-3F 46СЕ25 E 
AquaSpec Brass 220рт Aerated 8in 6i%ein Yes 78/1G3-XL 45Қ792 Low-Arc-Spout ( a 
Joystick Handle Zurn ИЕ, 2 
T&S Brass = Brass 2.2gpm Aerated Qin 7'%6in ^ Yes B-2731 SNRE7 468D40 Qu А 
Zurn Temp Gard CastBrass 1.00рт Aerated 8%in 7 %ft Yes 77872C-XL-SO 468040 Straight-Spout 
Lever Handle Dominion Faucets 
527 CastBrass 2.2gpm  Laminar 6 in 7 %in Yes 527-ABCP 26Y235 45L018 
895 Cast Brass 2.2 gpm Aerated 12 in біп Yes 895-L12ABCP — 5UTV4 
Chicago Faucets 1100 Саѕї Brass 2.2gpm Aerated 8in 6%іп Yes VIDET. 3TFG9 
W4D Brass 1.5 орт Aerated 9%in Тіп Yes 369AB 41N763 
1/40 Вга55 6.0 орт Laminar 9 “іп Тіп Yes W4D-L9E1-369AB 41N765 v 
Straight-Spout Straight-Spout 
Knob Handle | . Advance Tabco 
Dominion Faucets Silver Cast Brass 1.75 gpm Aerated 8in = No 77-4891 45L018 
3LMR7 
EM H D B 15 Aerated 12i 5i N K1-GR 3LMR7 
вауу Duty rass арт Aerate in in 0 E " 
Advance Тарсо Heavy Duty Brass — 2.0gpm Aerated 14in 872i No К111 B-2201 31МН8 Қт i 
Gooseneck-Spout iden a 
Chicago Faucets 521 CastBrass 12.0 gpm Laminar 5 йіп 6 іп Yes — 521-GN2AETABCP 26Y192 5DJD6 
Trident — Brass 1.8gpm Aerated З %in 10 94e іп Yes 5DJD6 5DJD6 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 
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Kitchen Faucets & Pre-Rinse Faucets 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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For information on faucet spout shapes, see page 2733. 


Two-Hole Widespread Wall- FAUCETSI" DOMINION FAUCETS 
Mount Kitchen Sink Faucets 


Faucets install into walls or vertical surfaces that have two centered holes that are 8" apart 
when measured from center-of-hole to center-of-hole. Wall-mount faucets save counter space 
in tight or busy kitchens. All faucets are aerated and include lever handles. Chrome finish. 


Faucet Body Flow Spout Spout ADA Mfr. Item 

Brand Series Material Rate Length Height Compliance Model No. 
Low-Arc-Spout 

Chicago Faucets 445 CastBrass 2.2 gpm 8in 5 іп Yes 445-L8ABCP 26Y226 


Straight-Spout 
Chicago Faucets 540 CastBrass 22gpm  12in біп Yes 540-LDL12ABCP 26Ү196 
Dominion Faucets — Silver Brass 2.2 gpm 8 in — No 77-8600 45L026 


Double-Joint-Spout " Е 
A 445  CastBrass 2.2 gpm 13in 4!^in Yes 445-DJ13ABCP ^ 26Y250 
Chicago Faucets —445 CastBrass 229pm 18in 4 %in Yes 445-DJ18ABCP 26Ү184 


AAS  ShnericanSLandanrd KOHLER» (JMOEN. 
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Three-Hole Widespread Deck- ZURN 
Mount Kitchen Sink Faucets 


Faucets install into a sink, counter, or horizontal surface with three holes where the outermost 
holes are 8" apart when measured from center-of-hole to center-of-hole. All faucets are 
aerated and have a chrome finish. ADA Compliant. 


Faucet Body Flow Spout Mfr. Item 
Brand Series Material Rate Length Spout Height Model No. 
Low-Arc-Spout 
Dome Lever 
Chicago Faucets 1888 CastBrass 2.20рт 9 іп 636in 1888-ABCP — 26Y234 
joystic 
American Standard Colony Pro Cast Brass  1.5gpm 8 V» in 427 in  7074000.002 448М19 
Delta N Brass 1.8 gpm 8 ie in 835in 100-DST 4NLK3 
Angeled Straight-Spout 
Coralais® Metal 1.5 gpm 8 vin 6%in  K-15171-F-CP 493J33 
Low-Arc-Spout 
Moen Chateau Brass 1.5 gpm 9 іп 6 116 in 7425 ANEH8 
Т Chateau Cast Metal —1.5 gpm 9 Жіп 8 V5 in 67425 40D685 
ever 
Chicago Faucets 201 Cast Brass 2.2 дрт 9 іп 8 іп 201-AABCP 6ХАЕ9 
Straight-Spout 
Wristblade 
American Standard Monterrey Cast Brass 1.5 gpm 7 Y in 7%in_ . 6405170.002  24PR20 
Moen M-Bition Cast Metal 1.5 gpm 8% in 12 іп 8799 40D673 
Gooseneck-Spout 
Lever 
Zurn AquaSpec CastBrass 2.2 gpm 3V in 9 15 in 2831A1-XL 468046 


AmericanStanderd CMIERSO S. EME) TRIDENT 


i Geneon Rx see what Delta can do- 


Four-Hole Widespread with Sprayer 
Deck-Mount Kitchen Sink Faucets 


Faucets install onto kitchen sinks or counters and require three holes for the faucet unit 
with the outermost holes being 8" apart. A fourth hole is also required for the handheld 
sprayer. All faucets are aerated. 


Faucet 
Body Flow Spout Spout ADA Mfr. Item 
Brand Series — Material Rate Length Height Compliance Model No. 

Low-Arc-Spout 
Joystick 
American Standard Colony Pro Cast Brass 1.5gpm 8 ^in 4 %in Yes  7074040.002 448М21 
Chicago Faucets 430 Bras 1.50рт 9in 6 in Yes 432-ABCP — 29RR69 
Delta Classic Brass  1.8gpm 8 "еіп 8 %in Yes 400-DST 4NLK4 
Gooseneck-Spout 
Lever 
Trident = Brass 1.8 орт 8 еіп 10%віп Yes 120344 120344 


Gooseneck Pre-Rinse Faucets 


Sprays water for dishwashing, food processing, and washdown applications. Gooseneck 
extends above counter and curves to point directly into sink basin. Install on deck or wall, into 
sinks, counters, or horizontal surfaces that have two centered holes that are 8" apart when 
measured from center-of-hole to center-of-hole. Chrome-plated finish with lever handles 


No.of FaucetBody Flow Spout Mfr. Item 
-A >i- Brand Series Holes Material Rate Length H Model No. 
1 Deck-Mount 
| К — 1 Brass  142gpm 12іп 40%іп B-2338 5WMY2 
сқ 5m io : $ T&S Brass — 1 Brass  1.42gpm 14 ein 3816 in B-2250-B 5WMY1 
qu el. — 4 Brass 142gpm 14 Yin 42Vsin _B-0113-B — 5WMX7 
Wall-Mount 
Deck-Mount Wall-Mount Wall-Mount Encore KL53 3 Brass 1.6gpm 16%in 35in  KL53-1000-BR 20НК67 * 
Tas Encore Tas T&S Brass — 2 Brass 1.42 gpm 14 ein 339 in B-0133-B 5WMX8 
5WMY2 20HK67 5WMX8 * ADA Compliant. 
2740 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Glass Filler, Bar Sink, Laundry and Eyewash Faucets 


For information on faucet spout shapes, see page 2733. 
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Single-Hole Wall- | > Chicago Metering 
H ! Faucets Chicago Faucets 
Mount Glass Fillers ie е 
Glass fillers install into one hole on a vertical surface à» 
such as a wall. They provide a narrow stream of water 
for filling drinking glasses or water bottles. Straight- Faucet Faucet а [о ——— 
i andle ody ow utle pou pou 

spout faucets extend straight out from the body of Brand Series Material Material Rate Type — Length Height Compliance 
the faucet. Glass-activated push lever handles except "om a 2 Metal Cast Brass m gom bain СЕ іп : у in Yas 
26Y282 is metering requiring users to push to start icago Faucets eta CastBrass 022001 атш 40 1 85 

н йы > 712 Metal Cast Brass 1gpm Aerated — 4in 9 еіп No 
shuts off automatically. Chrome finish. T&S Brass -- Plastic ^ Brass 025-255 gpm Aerated 4%in 4%cin Үеѕ 


Gooseneck Bar 


Sink Faucets 


Bar sink faucets are compact with a tall spout. Install on small sinks in tight areas where food is prepared 
or beverages are served, such as bars and restaurants. Feature metal faucet handles, aerated flow 

spouts, and chrome finish. Single-Hole Faucets install into one hole on a bar sink or counter. Two-Hole 
Centerset Faucets install onto sinks, counters, walls or other vertical or horizontal surfaces that have with 
two centered holes that are 4" apart when measured from center-of-hole to center-of-hole. Three-Hole 
Widespread Faucets install into a sink or counter with three holes where the outermost holes are 8" apart 
when measuring from center-of-hole to center-of-hole. 
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see what Delta can do 


Flow 
No. of FaucetBody Flow Outlet Spout Spout ADA Mfr. Item 
Brand Series Handles — Material Rate Type Length Height Compliance Model No. 

Single Hole Deck-Mount 
Lever Handle 
Chicago Faucets 50 2 Cast Brass  1.5gpm Aerated 5 “in 13 % ft Yes 50-E35-XKABCP 48YD70 
T&S Brass — 2 Brass 8.67 gpm Aerated 5 йіп 13 “іп No B-0300 4XKK7 
Two-Hole Centerset Deck-Mount 
Wristblade Handle —— . 
Moen M-Bition 2 Cast Metal  1.2gpm Aerated 4%in 8 іп Yes 8948 6MPT6 

M-Bition 2 Metal 1.5 gpm Aerated 4%6in 10 7 іп Yes 8938 4NEJS 
Two-Hole Centerset Wall-Mount 
Lever Handle 
T&S Brass — 2 Brass 13.8gpm Laminar 10 36 in 6 % in Yes B-0341 10C480 
Two-Hole Off Center-Right Deck-Mount 
Joystick Handle 
Delta Classic 1 Brass 1.5gpm Aerated біп 10іп Yes 1903-DST 4NLK5 
Three-Hole Widespread Deck-Mount 
Wristblade Handle 
Moen M-Dura 2 Brass 1.5gpm Aerated 5 Жіп 10%in Yes 8248 52JN02 

M-Dura 2 Brass 1.5gpm Aerated 8іп 13 йіп Үеѕ 8225smf15 46КК55 
Moen M-Dura 2 Brass 2.2gpm Aerated 8in 13 Жіп Yes 8225 6MPT7 


Two-Hole Laundry | — 
Sink Faucets ode da ZURN 


Faucets provide water for washing laundry and fabrics in commercial and residential laundry facilities. These 
chrome-finish faucets have a short low-arc-spout and two handles. Centerset Faucets install onto horizon- 
tal (deck-mount) or vertical (wall-mount) surfaces with two centered holes that are 4" apart when measured 
from center-of-hole to center-of-hole. Widespread Faucets install into walls or vertical surfaces that have 
two centered holes that are 8" apart when measured from center-of-hole to center-of-hole. ADA Compliant. 


Faucet Faucet 
Handle Body Flow Mounting Flow Spout Spout Mfr. Item 
Brand Series Type — Material — Rate Type Outlet Type Length Height Model No. 
Centerset Deck-Mount 
American Standard 7074 Lever CastBrass 1.5gpm Deck Laminar 7 іп 4%in 7074240.002 448N36 
= Lever Brass 2.2gpm Deck Aerated 6in = B-1120 5NRE8 
— Lever Brass  2.2gpm Deck Aerated біп 6 Vs in B-1110 5NRE9 
T&S Brass — Lever Brass 220рт Deck Aerated 8in 634 in B-1121 4XKJ9 
— Lever Brass 18.39 дрт Deck Aerated 12 in 10 in B-0221 4ХКК5 
— Lever Brass 18.39 орт Deck Aerated 18 in 12 in B-0220 4XKK6 
— Lever Brass 23.09 орт Deck Aerated біп 8 in B-0222 4ХКК4 
Centerset Wall-Mount 
T&S Brass = Lever Brass 2.2gpm Wall Aerated біп 5 Asin B-1115 SNRFS 
Big-Flo Cross Brass 4427 gpm Wall Aerated 12 in 8 Vs in B-0290 5NRF2 
Widespread Wall-Mount . 
T&S Brass — Lever Brass  229gpm Ма! Aerated 6 in = B-0230-01 5NRF1 
— Lever Cast Brass23.09 орт — Wall Aerated 12 in 7 Vin B-0231 5NRFO 
Zurn AquaSpec Lever Brass 0.5 орт а! Aerated 9%in 6%іп 2843J1-XL-3F 46СЕ16 
Service Sink Faucet with Eyewash SPEAKMAN 


Eyewash (2WLL7) is attached directly to faucet's cold water integral stop port. Faucet and 
eyewash can operate independently. Includes eyewash, drench hose with twin plastic spray 
heads, and wall-mount bracket. Chrome finish. 


Mounting 
Flow Faucet No.of Hole Center Spout Mfr. Item { 
Series Rate Spout Shape Connection — Holes to Center — Length Model No. ! 
Service Sink Faucet with Eyewash i 
Eyesaver — 2.66 gpm Straight — ^ in FNPT 2 8 in 9 in SEF-9000 — 2WLL7 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories 
eyewash Spray Head Assembly (SEF1800's) RPG38-0388 4М6Х7 
Flip Top Dust Covers RPG07-0104 ӚНЕРІ 
Sprayhead Assembly (SEF-490/495) RPG38-0390 3HEP9 
Seal Replacement Kit for SEF-1800 RPG49-0003 4NGX4 


Single-Hole 
Chicago Faucets 
48YD70 


Z^ 


Two-Hole 
Wall-Mount 
T&S 
10C480 


Three-Hole 
Moen 
52JN02 | 


Deck-Mount 
American Standard 


448N36 
1 
= 
Wall-Mount 


T&S 
5NRF5 
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Mfr. Item 

Model No. 
312-ABCP 41N760 
324-665PSHABCP 26Ү282 
712-АВСР 410759 
B-1200 2MCU2 


/ 
\„ 


чс aS 


Two-Hole Deck-Mount 


Moen 
6MPT6 


Two-Hole 
Off Center 
Delta 
4NLK5 


Deck-Mount 
T&S 
5NRE9 


Wall-Mount 
Zurn 
46CE16 


PLUMBING Scan. Order. Done. F5 
Service Sink & Multipurpose Faucets Details on page А1. = 


For information on faucet spout shapes, see page 2733. 
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FAUCETS = 
Low-Arc-Spout Straight-Spout O abel conpuy 
Chicago Faucets American Standard a 
26233 анз  Two-Hole Wall-Mount Service Sink Faucets 
e P^ Faucets are used for frequent, heavy use in maintenance areas for filling buckets and other maintenance tasks. 


Install new faucets or replace existing faucets. Widespread Faucets install into walls or vertical surfaces that 
have two centered holes that are 8" apart when measured from center-of-hole to center-of-hole. Centerset 
Faucets install into walls or vertical surfaces that have two centered holes that are 4" apart when measured from 


a\ d s 
i.i š -де Өй center-of-hole to center-of-hole. Chrome finish. 
se > “.. a А Faucet Faucet Max. Mounting 
M mas Handle Body Flow Hole Center Spout Spout ADA Mfr. Item 
\ ? Ц Brand Series Type Material Rate Distance — Length Height Compliance ^ Model No. 
Low-Arc-Spout 
Straight-Spout Straight-Spout Widespread 
Moen Speakman Cente faucets 445 Lever Cast Brass 2.2 gpm 8in 12in 5%in Yes 445-L12ABCP 26Y233 
епїегѕе! 
400653 ӨМРЕ5 Chateau Поте Lever Brass 2.2 gpm 4 in 5%cin 6 %in Yes 74998 AZF68 
ж] SECA STE 
Widespread 
8344 Lever Brass —16.0gpm 8 in 10 йіп — Yes 8344212.004 29RT22 
1 American Standard | 8350 Lever Cast Brass 15.0 gpm 8 in бий | — Yes 8350243.004 41H839 
8351 Lever Cast Brass 15.0 gpm 8in тА — Yes 8351076.004 41H840 
— Lever — CastBrass 12.0 gpm 8 in 2%in — Yes 305-RCF 5Е962 
| — Lever Cast Brass 12.0gpm 8in 2%in 4%in Yes 305-VBRRCF 2Р946 
Chicago Faucets = Lever Cast Brass 12.0 gpm 8 in 5%in 4 іп Yes 897-RCF 2P954 
* iU — Lever —CastBrass 12.0 gpm 8 in 5%in 5%іп Yes 886-CP 2LYP2 
m жу — Lever Cast Brass 2.2 gpm 8 in 6in — Yes 445-ABCP — 3TFH5 
ey 22 Moen M-Dura Lever Brass 2.2 gpm 8in 4in — Yes 8230 40D653 
Y “Т Speakman Commander — Cross Brass — 14.0 gpm 8 in 9 in = No SC-5811-RCP_6MPF5 
Straight-Spout Gooseneck-Spout Zurn AquaSpec Lever Brass — 0.5gpm 8in 65in 47іп No 2843М1-ХІ 244613 
М Gooseneck-Spout 
Zurn Chicago Faucets Centerset 
244613 26Y275 Chicago Faucets — Lever  CastBrass 1.5gpm 3 in 3%in 7%іп Yes 225-ABCP 26Ү275 
Low-Arc-Spout = CHICAGO = 2 ==, EN 
T&S Y ey imericanStanderd Faucers= MAY ZURN. ГМ, 
AXKiCI = m d ; a Geberit company seewhatDelacando "=== ADVANCE TABCO. 
> © 


Multipurpose Faucets 


Simple two handle faucet designs are used in many different types of locations, including kitchens, bathrooms, 
break rooms, and hospitals. Chrome finish. Two-Hole Centerset Faucets install onto sinks, counters, walls, 
Gooseneck-Spout Or other vertical or horizontal surfaces that have two centered holes that are 4" apart when measured from 
American Standard center-of-hole to center-of hole. Two-Hole Widespread Faucets install into walls or vertical surfaces that 
нн] have two centered holes that аге 8" apart when measured from center-of-hole to center-of-hole. Three-Hole 
Widespread Deck-Mount Faucets install into a sink, counter, or horizontal surface with three holes where the 
outermost holes are 8" apart when measured from center-of-hole to center-of-hole. 


Faucet Body Flow Flow Spout — Spout ADA Mfr. Item 
NT Brand Series Material Rate — Outlet Type Length Height Compliance Model No. 


Two-Hole Centerset Deck-Mount 
Low-Arc-Spout-Spout, Lever Handle 


T&S Brass — Brass 2.2 gpm Aerated 12in 8 іп Yes B-1123 4XKK1 
Gooseneck-Spout — Brass 2.2 gpm Aerated 8in 6 іп Yes B-1111 4XKJ8 
Delta Gooseneck-Spout, Wristblade Handle 
ANLL4 American Standard — Monterrey Cast Brass 1.5 gpm Aerated Sin 6 іп Yes 7500170.002 4THR1 
894 Cast Brass 2.2gpm Aerated 3%in 9 %in Yes 894-317ABCP 26Y232 * 
= Chicago Faucets 895 Cast Brass 1.5gpm Laminar 5 йіп 11 іп Yes 895-317GN2FCAB 26Ү188 
ok | и Е ш жож ту 
з ast Brass 2.2 gpm erate 4 in біп es - Е 
5 nu Delta Commercial Last Brass 1$ gpm дета a 4 Z in УЛ Wes 2701802 AL 
` rass — rass .2 gpm erate 4 in ^ in es - 
AquaSpec Brass 0.5 gpm Aerated 5%іп 12 іп Yes Z871B4-XL-3F 46CE23 
AquaSpec Brass 0.5gpm Aerated 8in 13% in Yes 2871C4-XL-3F 46CE24 
Zurn AquaSpec Brass 0.5 gpm Laminar 3 Ф іп 10 віп Yes Z812A4-XL-FCO.5 480149 
G к-5 AquaSpec Brass 2.2gpm Aerated 11 16 in 11 94e in Yes 2812B4-XL 4JPC5 
ooseneck-Spout AquaSpec Brass 2.2 gpm Aerated 5%in 12%in Yes 7871B4-XL 41J488 
Advance Tabco Two-Hole Centerset Wall-Mount 
3KJU8 Low-Arc-Spout-Spout, Lever Handle 
T&S Brass — Brass 2.2gpm Aerated 12in 7 %in Yes B-1128 4XKK2 
— Brass 23.090рт Aerated біп 5 Ys in Yes B-0232 4ХККЗ 
Gooseneck-Spout, Lever Handle 
Advance Tabco Heavy Duty Brass 0.5 gpm Aerated — 3%in 8%in No K-59 3KJU8 
Two-Hole Widespread Wall-Mount 
Straight-Spout, Lever Handle 
Chicago Faucets 540 Cast Brass 2.2 gpm Aerated біп 2in Yes 540-LDXKABCP 26ү239 
1 9 540 Cast Brass 2.20рт Aerated 6in 2in Yes 540-LDABCP 26Y304 
| босѕепеск-$роиї, Wristblade Handle 
А Chi Faucet Cast Brass 1.5 орт Aerated 3%in 8%in Yes 631-E35RABCP | 48ҮП73 
Straight-Spout Icago Faucets 631 Cast Brass 2.2gpm Aerated 3 іп 8%in Yes 631-ABCP 267198 
Chicago Faucets Three-Hole Widespread Deck-Mount 
26Y239 Gooseneck-Spout, Wristblade Handle 
Monterrey Cast Brass 1.5 gpm Aerated Sin 6 “іп Yes 6540170.002 SUTL2 
American Standard — Monterrey CastBrass 1.5 gpm Aerated 8 in 8 in Yes 6409170.002 24PR24 
Monterrey CastBrass 1.5 gpm Laminar 8 in 8 in Yes _ 6409180.002 24PR25 
| 786 CastBrass 1.5 gpm Aerated 5 “m in 11%in Yes 786-HGN2AE35AB 48YD83 
Gooseneck:Spout | (| ИИМИ m omo mum ш жї жу 
Zurn 9 786 Cast Brass 2.2gpm Aerated 5 %in 11%іп Yes 786-E3ABCP 3TFH8 
4JPC6 1 786 Cast Brass 2.2 gpm Laminar 5 йіп 11%іп Yes 786-E29ABCP 6ХАҒ5 
ү, 786 Cast Brass 2.2gpm Laminar 8in 11 %in Yes 786-GN8AE29ABCP —5UTVO 
r^ - — Brass 2.2 gpm Aerated 5%in 10 16 in Yes B-2867-04 5NRE6 
„т E T&S Brass — Brass 2.2 gpm Spray 10%іп 10 s in No B-2865-04 4XKK9 
‘ A @ — Brass 2.2 gpm Spray — 10 ie in 10 % in Yes B-2866-04 2MCT1 
d^ к Zurn AquaSpec Brass 2.2 gpm Aerated 11 sin 11in Yes 2831B4-XL 4JPC6 
* Drain with pop-up rod. 
2742 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PLUMBING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Laboratory Faucets & Washdown Nozzles 
For information on faucet spout shapes, see page 2733. 
t Faucet Faucet Flow 
Watersaveil No. of Handle Body Flow Outlet Spout Spout ADA Mfr. Item 
Brand Handles Material Material Rate Type LengthHeight Compliance Model No. 


Faucet Single-Hole Deck-Mount 
2DCK1 Gooseneck-Spout, Cross Handle " 
ast 4 к 
Chicago Faucets 1 Metal Brass 1gpm Nozzle 54%" 13 Yes 969-CTF 41М758 
1 Plastic Plastic 1gpm Nozzle 6" 13 Yes 869-BPVC 41М757 
1 Brass Brass 20рт Nozzle © 127" No L614VB — 2DCH7 
Å i 1 Brass Brass 2.2 орт Nozzle 6 12% No L694 2DCK2 
4 ü Watersaver Faucet 1 Plastic Brass 2.2gpm Nozzle 6 12% No L684 3CWK4 
Ф 2 Brass Brass 20рт Nozzle 6 127» No L414VB 2DCJ1 
| _ 2 Brass Brass 220рт Nozzle 6 1237 No 1414 2DCH9 
I| Gooseneck-Spout, Knob Handle 
| Gooseneck- WatersaverFaucet — 1 Plastic Brass 1.1 орт Nozze 6 1034" No L7833 2DCK3 
Spout Gooseneck-Spout, Lever Handle 
Gooseneck- Watersaver 1 — Brass 110рт Nozzle  6' 1097 Yes 178335:  2DCK4 
Spout Faucet Straight-Spout 1 Brass Brass 2gpm Мое 6 127» Yes L614VB-LE  3CWK1 
Chicago Faucets DCJ1 Zurn WatersaverFaucet — 1 Brass Brass 2.6gpm Aerated 6 1232" Yes L614-55LE 200Н4 
41N758 2 46CEO7 2 Brass Brass З орт Aerated 6 127" Yes L414VB55LE 3CWJ9 
2 Brass Brass 3.2 орт Aerated 6 — 1237 Yes L414-55LE 2DCH5 
CHICAGO ZURN ашт — M E ii — Brass 0.5 орт Aerated 6% 13% Yes 2826B1-XL-3F 46CE08 
T3 WaterSaver ШЕМ. raight-Spout, Lever Handle 
FAUCETS © Ө — Zum 1 — "Brass 050рт Aerated 7" 477 Ves Z825Fi-XL-3F 46CE07 
2 — Brass 0.5gpm Aerated 7" 5%" Yes Z826F1-XL-3F 46CE09 
Laboratory Faucets Two-Hole Centerset Wall-Mount 
5 2, . - Gooseneck-Spout, Cross Handle 
Faucets are used for rinsing, cleaning, or filling glassware and WatersaverFaucet — 2 Brass Brass 3.2gpm Aerated 6 1% No 1214-55WSA 3CWK2 
vessels in laboratories in schools, hospitals, and research facili- "— aie an 
ties. Chrome faucet finish, except 41N757 is PVC. Watareaver Faucet 2 Brass Brass 20рт Aerated 6° 107 Yes L2224VB — 3CWK3 
2 Brass Brass 3.2 орт Aerated 6" 11%" Yes 12224 2DCK1 
Mfr. Item 
Item For Use With Model Brand No. Mfr. Item 
Replacement Parts for WaterSaver Faucets Item For Use With Model Brand No. 
Cold Cartridge Left hand thread BNV200LH-90 Watersaver Faucet 3CWL7 Hot Cartridge Right hand thread BNV200-90  Watersaver Faucet 3CWL6 
Foot Pedal Valve бегей Vales В50011 Watersaver Faucet 3CWK8 Spout ERE тілу L084-55WSA Watersaver Faucet 2DCJ4 
Foot Pedal Valve Mtr Mos LUSE ONTSA L3050 Watersaver Faucet 2DCJ3 Spout or atraer Laboratory L074-55WSA Watersaver Faucet 2DCJ5 
Hot/Cold Cartridge Faucets with four-arm handles BNV200 X Watersaver Faucet 3CWL5 Vacuum Breaker Kit Repair Kit for L100, L101, L103 RK100R . Watersaver Faucet 3CWL3 
Mfr Нет Mfr Item 
Washdown 4% Description Model No. Description Model Мо. 
N ozzles and QUO Large Nozzle Repair Parts Foamers and Sanitizers 
ы НЕТ ТЕТІН mE 
“да arrel Cartridge Replacement oamer, 96 oz. Capacit 5 ` 
Fittings SANI LAVJO9 Insulated Cover, Safety Orange N80C 28DV93 ~ Sanitizer, 48 02. ТТТ N2FS4 411432 
Insulated Cover, Black N8BC 28DV94 Sanitizer, 96 oz. Capacity N2FS 413431 
= Rated at 150 psi, up to 200°F Insulated Cover, White N8WC 280195 Replaceable Coupler N2FC 41,433 
: Н қ А Mid-Sized Nozzle Repair Parts Foamer Lid Assembly, 48 oz. N2F48L 413435 31TT30 24PR62 
Designed for use in food processing and food service Handle, Stainless Steel NIHR 180871 Ғоатег ES Assembly, Es 2 Lus 18D866 
irati i ie tri Barrel Cartridge Repair Replaceable Metering Tip Kit N2FM 180867 
applications. Variable spray is trigger controlled and Kit. Stainless, Brass NIBR 180870 -Hot and Cold Water ixing Station = 
shuts off instantly when trigger is released. Barrel Cartridge Repair MiBRS28Dvgg - 255 w/Gate Valves Mi 180876 J 
WASHDOWN HOSES K Stainless сіва. N 413441 
ae DIM à N10C 413447 co— 1 3 
Tube and cover material is EPDM and textile rein- Ne n pavor Drange c = 
forcement. 34" GHT stainless steel female inlet and Insulation Cover, White NIWC 41449 31TT28 ла Е =E 
34" swivel male on other end. Rated at 300 psi. Garden Hose Washer М/12 46СР29 
Flow 18D871 18D870 
Max. Construction Rate Mfr Пет 
Item Pressure Connection Color Material* (gpm) Model Мо. Brass and 
Large Nozzles Brass Stainless Steel | Stainless Steel 
Hot/Cold 150 psi 34 іп GHT Female Inlet Black Brass/S.S. 8.9 N8B20 31TT30 a a Mfr Item Mfr Item Mfr Item 
Spray Nozzle- 120 DSi Зд in GHT Female Inlet Safety Orange — Brass/S.S. 8.9 N820 311729 Description Connection (in.) Model No. | Model No. | Model Мо. 
pray 150 psi $4 іп GHT Female Inlet White Вгаѕ5/5.5. 8.9 N8W20 311131 Swivel Hose Adapters 
Spray Nozzle 150 psi 3A in GH White Brass/S.5. 8.9 N8W 28DV91 Y?" Hose Barb x 7" MNPT — — N258 53PZ68| — — 
Water Nozzle 150 psi іп GH Black Brass/S.S. 8.9 МВ 24PR63 % Hose Barb, % МОНТ — — №335 53PZ731| — — 
150 psi 34 in GH Safety Orange — Brass/S.S. 80 М8  24PR62 360° Swivel ys" Hose Barb x 7" MNPT — — М265 53Р769 — — 
Large Low-Flow Nozzles % Hose Barb, ?4 МОНТ — — М345 53Р772 — - 
Spray Nozzle 150 psi % in GH White Brass/S.S. 5.3 N81W 28092 34" Hose Barb x 7" МЇРТ = = М275 53PZ7/0 — — 
Water Nozzle 150 psi 34 in GH Black Brass/S.S. 5.3 N81B 24PR65 % Hose Barb, 34 МОНТ — — №355 53PZ73| — — 
100 psi 3A in GH Safety Orange — Brass/S.S. 5.3 N81 24PR64 swivel Y?" Hose Barb x 7" MNPT = = = — N21  24PR66 
Water m 150 psi % іп GHT Female Inlet Black Brass/S.S. 5.3 N81B20 31TT33 u Ya" FG i х H MGH " — — ШЕ mE — — 
ot/Col "m 2" Hose Barb x 7" — — = = 
Spray Nozzle 150 psi % іп GHT Female Inlet Safety Orange — Brass/S.S. 5.3 М8120 31TT32 54" Hose Barb x 7" MNPT -- — N29S 24PR69 N22  24PR68 
Mid-Sized Nozzles Swivel 34" FGHT x 3" МАРТ N12 180882 №125 46CF38| — = 
150 psi 34 in GH Black AL, Brass/ S.S. 7 МАВ 41,439 Trigger 34" GHT x "МР — = М115 180881 — — 
150 psi M in GHT Black 5.5. 7 NISSB 413442 1190 Rin 34" Hose Barb x 7 MNPT N15 180883 №155 18D884| - - 
150 psi 3A in GH Black Brass/S.S. 7 МІТВ 413445 9 Зд" Hose Barb x $4" МЕНТ N20 180887 №05 180888 — — 
150 psi 34 in GH Safety Orange AL, Вга55/ 5.5. 7 NIA 414437 34 FGHT x > MNP Nii 180880 — — — — 
150 psi 34 in GH Safety Orange $.5. 7 М155 41J440 34" FGHT x à" MGH М7 6XUW0! — — — — 
Spray Nozzle_120 Psi 34 in GH Safety Orange — Brass/S.S. 7 NIT 410443 _Non-Swivel Hose Adapters 
pray 150 psi % in GH White AL, Вгав5/ S.S. 7  N1AW 413438 Yo" МАРТ x 84" Hose Barb — — М145 46641] — — 
100 psi 34 in GH White 5.5. 7 NiSSW 41J441 Yin МЇРТ x34inHoseBarb| N14 280101 — — — — 
150 psi % in GH White Brass/S.S. 7 МТМ 413444 34' FGHT x 7?" MNP — === №135 46CF40 - — 
150 psi 34 in GHT Female Inle Yellow Brass 7 МҮ 46CF30 Non-Swivel 34" FNPT x à" МОН N31 53Р764 №315 53Р765 — — 
150 psi “іп GHT Female Inle Yellow 5.5. 7 М155Ү 46CF32 34" МОНТ 34° MNPT — = H26S 53PZ74| — — 
150 psi 32 іп GHT Female Inle Yellow. Brass 7 МІТҮ 46CF33 34" МОНТ x 34" MNPT H26  46CF27| — — — — 
100 psi 34 in GH Black Brass/S.S. 7 N1B 180869 3A in FGHT x 12 in MNPT N13 28DW02  — — — — 
Water Nozzle 100 psi 34 in GH Safety Orange — Brass/S.S. 7 М1  6XUV8 Hose Accessories ME 
100 psi 3A in GH White Brass/S.S. 7 NIW 180868 _ On/Off 3A in FGHT x % іп МЕНТ N16  6XUV9 №165 28DW03  — — 
Small Industrial Nozzles V MNPT x 94" FGH N18 46СҒ42 N18S 46CF43 | — — 
100 psi 34 іп GHT Female Inle Black Brass/S.S., Zinc 6.5 МОВ 317723 Quick У" МАРТ x à" FNPT N24  46CF46| №45 46CF47 | — — 
100 psi % іп GHT Female Inle Blue Brass/S.S. Zinc 6.5 МОВІ 311125 Connect / Ya" FGHT x 9" МОН N19 180885 №95 180886 — — 
Spray Nozzle- 100 psi_% in GHT Female Іп! Green Brass/S.S., Zinc 6.5 М20 31TT27 Disconnect 34" FGHT x 31" МАРТ N28 53Р775 №85 53PZ76 | — — 
pray 100 psi 32 іп GHT Female Inle Red Brass/S.S., Zinc 6.5 МОН 31TT26 Ya" МОНТ x 34" FNP N23 46СҒ44 №35 46CF45| — — 
100 psi 34 in GHT Female Inle White Brass/S.S., Zinc 65 МОМ 31TT24 Safety Orange White 
100 psi ?4 in GHT Female Inle Yellow ^ Brass/S.S. Zinc 6.5 М2Ү 31TT28 Pipe Mfr Item Mtr Item 
Water Nozzle 100 psi % in GHT Safety Orange Zinc, Brass/ 5.5. 65 М2 3NVD9 Size L Model No. Model No. 
Reinforced Small Industrial Nozzles Washdown Hoses, -20° to 200°F 
Insulated = Ya" FGHT Black ^ Zinc,Brass/S.S. 6.5 М25В 41,429 25 ft H253 53XV12 H25W3 53XV16 
Spray Nozzle  — 3A in GHT White Zinc, Brass/ S.S. 6.5 N2SW 414428 1%in 50 ft H503 53XV13 H50W3 53XV17 
ater Nozzle 100 psi 3A in GHT Safety Orange Zinc, Brass/ 5.5. 6.5 №5 180877 : 75 ft H753 53XV14 H75W3 53XV18 
* S.S. = Stainless Steel. AL = Aluminum. 100 ft H1003 53XV15 H100W3 53XV19 
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PLUMBING Scan. Order. Done. [= 
Sill Faucets, Supply Stops, Faucet Sprayers & Shower Faucets Details on page A1. 


For information on faucet spout shapes, see page 2733. 


- - = CHICAGO = 
Single-Hole Wall-Mount Inside Sill Faucets | === 
Faucets install at about windowsill height on the inside of a building. Hoses can be attached for wash- 
down applications. Cast-brass body with chrome finish, laminar flow outlet, and one blade handle. 


Water Inlet Faucet Handle Flow Spout ADA Mfr. Item 
Brand _ Connection Size — Material Rate Spout Length Height Compliance Model No. 
Low-Arc-Spout 
Chicago іп Metal 7.0 gpm 2 ys in 4in No 952-12CP 2LYP9 
Faucets 34 in Metal 7.0 gpm 2% in 4in No 952-CP 2P955 
Straight-Spout f . 
Low-Arc-Spout Straight-Spout Chicago x in Mel гаг gpm 1 а in = Цр Cua E 
5 in eta .0 gpm в in — es - 
REVES zn Faucets йіп Metal — —708pm in No 887-CP — ДҮ 
p 
fi, = Water Supply Stops and Pedals d 
—.  26Y299 6ХАЕ5 | ) Water supply stops shut off water supply to faucets, toilets, etc. Foot pedals allow hands-free faucet 
operation. Tempering valve controls water flow, pressure, and temperature from a faucet spout. 
Conn. Mfr. Item 
Description (In.) Model No. 
Water Supply Stops 
Straight Stop Fitting Y» in FNPT 45-ABCP 26Y299 
Straight Stop Loose Key Fitting Y іп FNPT 45-LKABCP 26Y284 
Multi-Turn Supply Stop je in FNPT 442-LKABCP SUTU1 
Angle Stop Fitting Loose Key % in FNPT / 36 in Compression 1013-ABCP 6XAES 
Angle Stop Fitting w/Supply Tube Y» in FNPT / 36 in Compression 1017-ABCP 6XAE6 
rangle Stop Fitting w/Supply Tube % in FNPT / 7 in Compression 1006-ABCP 6XAE4 
‘auc 
67^ in L Rigid/Swing Gooseneck Spout, 1.5 gpm, Deck Mount У іп NPSM 626-FCABCP 6XAF3 
Foot Pedals 
Foot Pedal, Single Y іп FNPT 628-ABCP SUTU7 
Foot Pedal, Double % in FNPT / 36 in FNPT 625-ABCP 5UTUG 
Knee-Activated Valve Assembly 7 in FNPT / % in FNPT 745-VOABCP X 26Y204 
Combination Pedal Box Yin FNPT / % in FNPT 834-EPABCP  26Y246 
Tempering Valve 
Tempering Valve, 36 in Compression 36 in Compression 131-ABNF 6XAH7 


Faucet Sprayer Pre-Rinse Hose Reels 


Pull hose out to desired length and it stays in position; reel automatically retracts with a slight tug. 
With % in FNPT inlet, heat-resistant handle, and adjustable hose bumper. FNPT connection. 


Reel Flow Mfr. Item 
Length Rate Се iriri Includes : | ЕС Model No. 
eiling or Under Counter Mounting, Heatresistant Handle T 
10C483 158 3.7 gpm and Adjustable Hose Bumper, Multifit Bracket for Wall В-7212-01 6МТ85 
30 ft 4.28 gpm Spray Valve B-7222-C01 106483 


35 ft 3.89 gpm Heat Resistant Handle and Adjustable Hose Bumper, Hose, Multifit Bracket B-/232-01  6MT84 


WIMOEN POWERS” ^2 ZURN. SPEAKMAN’ 


Shower Faucets 
a % in connection Moen—Install 47Ғ99 with Posi-Temp 
Faucets include fixed and/or handheld Pressure Balancing Control Valve to - 
Fixed Showerhead showerheads, attachment hardware, maintain water temperature control in the 
2ZMN5 faucet control handles, and matching trim. shower. 52RR02 has an adjustable temper- 
%% Components are interchangeable without ature limit stop. 
: altering the behind-the-wall plumbing. Powers—Thermostatic valves respond 
All showerheads are single function, almost instantly to dramatic pressure 
except 22LU07, which is dual function. changes. Self-contained cartridge simplifies 
Exposed For a complete list of standards, go to maintenance and repair. 
Showerhead Grainger.com and search for individual Speakman—Have chrome-plated, 
4NGW9 products. 4-arm handles with color-coded indexes. 
American Standard—One-piece cartridge Reversible valve body and 1⁄4-turn ceramic 
_ simplifies installation and maintenance. cartridges. Galvanized gooseneck with 
2. 22/1 Bradley—Adjustable showerhead for a 25° Support strap. 
22LUO6 = Yo to 30? spray angle. Zurn—Feature two service stops/check 
stops and adjustable limit stop. 
Fixed Faucet 
Showerhead Connec. Showerhead Showerhead No.of Handle ADA Mfr. Item 
Brand Series Flow Rate Туре Trim Finish Showerhead Material Spray Pattern Shape Handles Type Compliance Model No. 
Shower Faucets With Fixed Showerheads Н 
Bradley SafeCare 2 gpm NPT Chrome Brass Regular Trumpet 1 Knob No $77-952 23MU63 
Moen Chateau 2.5 gpm CC Chrome Brass Regular Bulb 1 Lever Yes L2352 4ZF99 
Powers Biltmore 900 4.6 gpm IPS Chrome — Regular Trumpet 1 Lever Yes P910Gk1 22MN5 
Shower Faucets With Fixed & Handheld Showerheads 
Amer. Std. Commercial 1.5 gpm FNPT  Polished-Chrome Metal, Plastic Regular Bulb 1 Lever Yes TU662213.002 55DM42 
Amer. Std. Commercial 2.5 gpm FNPT  Polished-Chrome Metal, Plastic Regular Bulb 1 Lever Yes TU662223.002 55DM44 
Moen Commercial 1.5 gpm NPT Chrome Brass, Stainless Steel Regular Flat Circle 1 Lever Yes 8342EP15 52RR02 
Powers Biltmore 900 2.5 gpm NPT Chrome Brass Regular Trumpet 1 Lever Yes P910GK1-5YW 2ZMN6 
Zurn Temp Gard 1 27300 2.5 орт FNPT  Polished-Chrome Ceramic, Metal Regular Bulb 1 Lever Yes Z7300-SS-MT-HW 221006 
Zurn Temp Gard 1127301 25gpm FNPT  Polished-Chrome Ceramic, Metal, Plastic, Regular Bulb 1 — Lever Yes — 27301-SS-MT-DV-2P-HW 22LU07 
Exposed Shower Faucets With Fixed Showerheads В н Р 
Ѕреактап Commander 2 gpm NPTF Chrome Plastic Jet Bulb 2 Cross No SC-1220-AF 4NGW9 
Speakman Sentinel Mark II 2 gpm NPTF Chrome Plastic Jet Bulb 1 Lever Yes 5-1496-АҒ 340882 
Speakman Sentinel Mark II 2.5 gpm NPTF Polished-Chrome Plastic Jet Bulb 1 Lever No 5-1495-АҒ 455036 
2744 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PLUMBING 
Showerheads 


Fixed Showerheads 
= %" connection 

Wall-mount showerheads are typically smaller (less than 5"-dia.) in size and 
include a single-function, dual-function, or multi-function spray face or nozzle for 
adjusting spray patterns. They are commonly found in residences, hotels/motels, 
and behavioral facilities. For a complete list of standards, go to Grainger.com and 
search for individual products. 

American Standard —3KTD7 and 6NWEA turbine spray have a flow rate of 1.5 
gpm, which can reduce water use by up to 4096. 

Chicago Faucets—Solid brass construction with chrome-plated finish. 


^ 
SLOAN. 208№ danze WMOEN. speakman’ 
Danze—Feature easy-glide selector ring. 
Moen—Nonmetallic spray face and shell with a brass swivel ball assembly. 


Sloan—Feature spring-loaded spray disk to prevent particle clogging. 5E548 
and 4FEZ4 have a thumbscrew volume control. 5E547 features an adjustable 
spray direction and mounting plate with vandal-resistant screws. 
Speakman—The pressure-compensating plunger system helps optimize low 
water pressure for more efficient performance. 

е) 


Zurn—6RKG7 and 6RKH2 are self-cleaning. 6RKH2 adds а 
flow compensator to maintain a constant flow rate. 


Fixed Fixed 
Showerhead Connec. Showerhead Showerhead Face Showerhead Showerhead Mfr. Item к e 
Brand Series Flow Rate Туре Material Trim Finish Width а. Spray Pattern Shape Model No. Single Function 

Single Function 4KTH5 
Amer. Std. FloWise 1.5 gpm FNPT Metal, Plastic — Polished-Chrome Tw TR" Regular Cylinder 1660710.002 3KTD7 

Chicago 620 2.5 gpm FNPT Brass Polished-Chrome 198 Ти" Regular Cylinder 620-CP 4КТН5 > 

Sloan Асі-0-Майіс 2арт МР Brass Polished-Chrome 20%" 2%" Regular Cylinder AC11-2.0 4FEZ4 ds 

Sloan Асі-0-Майіс 2.5 gpm NP Brass Polished-Chrome 2%" 20" Regular Cylinder AC11-2.5 5E548 f etm 
Dual Function м. ча ) 
Amer. Std. Reliant, Elite, Princeton 2.5 gpm FNPT Metal, Plastic — Polished-Chrome 4 4 Combo Flat Circle M953530-0020A 6NWH7 B 

Zurn Temp Gard Z7000-S6 — 2.5 gpm FNPT Brass Chrome TH" TW Regular rumpet 77000-56 6RKG7 - 
Zurn Water Saver 77000-50 1.5 gpm FNPT Plastic Chrome 1% 2% Regular Bulb 77000-59 ^ 6RKH2 Dual Function 
Multi-Function 6RKG7 
Danze Florin 2.5 gpm NP Brass, Plastic Chrome 4% 4%" Combo rumpet D460036 29VL05 

Danze Parma 2 gpm PT Brass, Plastic Chrome que ay" Combo Cylinder 0460055 29/07 

Danze Parma 2.5 gpm NP Brass, Plastic Chrome LYA LVAI Combo Cylinder D460056 29VL08 

Moen 3855 1.75 gpm IPS Brass, Non Metal Chrome 4 4" Combo Bulb 3855EP 49AU87 

Moen 3855 2.5 gpm IPS — Brass, Non Metal Chrome 4 4 Combo Bulb 3855 132944 

Moen Envi 1.75 gpm IPS Brass, Non Metal Chrome 4 T Regular Bulb 3233EP 4NEF1 

Speakman Chelsea 2.5 gpm NPTF Brass, Plastic — Polished-Chrome LYA ГУД Combo rumpet $-3011 15F374 

Speakman Classic 1.75 gpm FNPT Brass Polished-Chrome 21" 2%" Concentrated Bu 5-2253-Е175  2WLN7 E 2 
Speakman Hotel S-2005-HB 2.5 gpm NPTF Brass, Plastic — Polished-Chrome 4%" 4%" Combo Bulb $-2005-HB — 2WLN5 Multi-Function 
Speakman con 5-2252 2 gpm pug Brass Polished-Chrome 234" 2176" ^ Combo Bulb $-2252-E2  6MPG1 49AU87 
Speakman con $-2252 2.5 gpm FNP Brass Polished-Chrome 234" 21/16" ^ Combo Bulb $-2252 6MPGO 

Speakman Neo S-3010 2 gpm NPTF Brass, Plastic — Polished-Chrome 6 Бүйі Combo Flat Circle $-3010-E2 — 22FD76 

Speakman Neo S-3010 2 gpm NPTF Brass, Plastic — Brushed-Nickel 6" Бүйі Combo Flat Circle 5-3010-ВМ-Е2 45М/766 

Speakman Neo S-3010 2.5 gpm NPTF Brass, Plastic — Polished-Chrome 6" БУ" Combo Flat Circle $-3010 15F343 
Ligature & Vandal Resistant Fixed Showerheads 

Amer Sti, FloWise Vandal 1.5gpm FNPT Metal, Plastic  Polished-Chrome — 17€ 17%" Regular Cylinder 1660711002 6NWE4 

Chicago 621 2 gpm FNPT Brass Polished-Chrome 278 ти" Regular Cylinder 621-CP 5UTUS Ligature & 
Sloan Act-0-Matic 2.5 gpm IPS Brass Polished-Chrome 4% 4%" Regular Bulb AC450-2.5 5Е547 B 
Speakman Adjusta-Spray 2.5 gpm NPTF Brass Polished-Chrome 4 2" Regular Bulb 5-2460 2WLN8 Vandal Resistant 
Zurn Temp Gard 27000-12 2.5 gpm FNP’ Bronze Chrome 2%" W" Regular Cylinder 77000-12 6RKG5 2WLNS 


Handheld Showerheads 


= 1?" connection 


Showerheads can remain fixed in mounting bracket or be 
removed for use while standing or sitting. A flexible hose 
allows the showerhead to move freely and direct water to 
hard-to-clean areas. Used to customize showers in resi- 
dences, schools, and factory locker rooms. For a complete 
list of standards, go to Grainger.com and search for indi- 
vidual products. 


reduces flow to a trickle. 448N46 turbine spray 
a flow rate of 1.5 gpm, which can reduce water 
use by up to 40%. 


Ez-Flo—Includes a 59" stainless steel hose. 
Grohe—Feature SpeedClean anti-lime system. 


Handheld Handheld Showerhead 
Showerhead Connec. Showerhead Showerhead Face Spray Showerhead 
Brand Series Flow Rate Type Material Trim Finish Width Dia. Pattern Shape 

Handheld Showerheads Only 

Single Function 

Encore SaniShower 2 gpm NPSM ABS Plastic White 21%віп 21%6іп Regular Flat Circle 
Encore Sanighower 2 gpm NPSM ABS Plastic White 2'%ein  2!94sin Regular Flat Circle 
Grohe Euphoria 1.5 gpm NPT Metal, Plastic Chrome 4% in = Rain Bulb 
Moen Commercial 1.5 gpm NPSM Plastic Chrome 3%cin 3%ein Regular На! Circle 
Multi-Function 

3 Function Dlaeti А i 

Amer. Std. with Pause 1.5 gpm NPSM Metal, Plastic Polished Chrome — 336 in — Combo Bulb 
Grohe Movario 2.5 gpm NPSM Metal, Plastic Chrome 4% in — Combo Bulb 
Kohler Awaken B110 2 gpm BSP Metal Polished Chrome — 456in — 67:in Combo  FlatCircle 
Kohler Awaken GO 2 gpm BSP Metal Polished Chrome 4%cin 6%6in Combo FlatCircle 
Kohler Shift 2 gpm NPT Metal ^ Polished Chrome 16 in 6%in Massage Oval 
Kohler Shift Square 2 gpm NPT Metal ^ Polished Chrome | *%e in 6%in Massage Square 
Handheld Showerheads With Wall-Mounted Brackets & Connection Hoses 
Single Function 

Moen Commercial 1.5 gpm NPT Metal Chrome 3 віп  3%ein Regular Bulb 
Multi-Function 

Ez-Flo — 2 gpm FNPT ABS Plastic Chrome 4in = Combo Flat Circle 
Speakman Chelsea 2 gpm NPSM Plastic Brushed Nickel 4in — Massage 

Speakman Chelsea 2.5 gpm NPSM Plastic — Polished Chrome 4in — Massage 

Speakman Chelsea 2.5 gpm NPSM Plastic Brushed Nickel 4in — Massage 

Speakman Rio 2 gpm NPSM Plastic Brushed Nickel 4 іп 4y»in Massage На! Circle 
Speakman Rio 2 gpm NPSM Plastic Polished Chrome 4? іп 4%in Massage Flat Circle 
Speakman Rio 2.5 gpm NPSM Plastic Polished Chrome 4% in 4i»?in Massage Flat Circle 
Speakman Rio 25 NPSM Plastic Brushed Nickel 4 V. in 4l»in Massage Flat Circle 
Handheld Showerheads With Wall- ШЕР Slide Bars & Connection Hoses 
Single Function 

Grohe Euphoria Cube ^ 2.5 gpm NPT Metal, Plastic Chrome 4% in 3in Regular — Rectangle 
Moen Commercial 1.5 gpm NPT Мен. Chrome 3 %c in 2in Regular Flat Circle 
Moen Commercial 2.5 gpm NPT Brass Chrome З віп 3Увіп Regular Flat Circle 
Multi-Function 

Amer. Std. ^ Spectra 1.8 gpm FNPT Metal, Plastic Polished Chrome — 4 1^ in 4% in ^ Combo Flat Circle 


* With shutoff. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing 


American Standard—Pause feature on handle 


Encore—Models feature an eco-friendly design. 


QMOEN „сос KOHLERo 22275 SPEAKMAN’ 


Kohler—493J03 and 493J04 feature an intense 
drenching spray that delivers a forceful spray. 
493J05 and 493J06 spray face resists hard water 
buildup for easy cleaning. 

Moen—Showerheads are vandal-resistant. 
Speakman—49AJ94—49AJ97 feature 147 sprays 
and 5 spray patterns. 455F01—455F03 feature 
spray-adjusting Anystream technology. 


has 


ADA Mir. Item Single 
Compliance Model No. Function 
2YDV7 
Yes 5510-0100  2YDV7 
Yes SS10-0200 2YDV8 * 
No 2726500E 499007 | / 
Yes 8349EP15  15A829 ) 
= 
Yes  1660766.002  448N46 
No 28444000 499028 Р 
Yes — K-72421-CP 493104 Multi: 
Function 
Yes К-72415-СР — 493J03 493106 
No К-45415-СР 493105 P 
No K-45203-CP 493.06 e è 
а" Multi- 
No 50748ЕР15 521812 M cunction 
No 15143 444K46 444K46 
No VS-3011-BN-E2 455Ғ03 
No VS-3011 — 455F01 
No VS-3011-BN 455Ғ02 
No VS-1240-BN-E2 49AJ96 
No VS-1240-E2 — 49AJ97 
No VS-1240 494104 
No VS-1240-BN 494105 
No 27891000 499004 ено 
unction 
Yes 52710EP15 — 52JM92 SEDET 
Yes 8346 4FA79 
No 1660774.002 55054 
and MORE 


PLUMBING 
Shower Stall, Curtains, Rods, & Benches/Seats 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Material of Mfr. Item 
= Description Construc. Trim Finish Brand Model No. 
„| Ja Shower Arms 
{Į 6 in Shower Arm with Flange Stainless Steel — Trident 6PE23 ^ 6PE23 
" Shower Hoses 
15F354 59 in Hose, Brushed Nickel Finish Metal = Amer. Std. 8888035.295 29RR89 
60 in Polished Chrome Finish Metal — Speakman ^ VS-157 48ВЕ27 
\ Shower Trim Parts 
- ub and Shower Trim, Lever Handle Brass Chrome Delta T13020 4NLL9 
Shower valves. 1/2 in Conn. " 

“ " Bathtub and Shower Valve, onnec., 4 Ports Brass = Moen 2570 4ҒА84 
TRIDENT’ бно SPEAKMAN Bathtub and Shower Valve, NPT Connec., 2 Ports Brass = Amer. Su. 8010155 S5DM30 
2 DELTA MOEN CHicaco= hower Valve, NPT Connec., 4 Ports Brass = Amer. Std. RU101 55029 
GE ЗОМОЕМ EXE Shower Valve, PEX Connec., 2 Ports Brass — Amer, Std. —RU107 —55DMS31 

hermostatic/ Pressure Balancing Valve, hicago 
POWERS Lever Handle, FNPT, MNPT Cones: Brass Chrome Faucets 2500-VOCCP. ЖҮЛ 
Tub and Shower Valve, [ever Handle, КЕТ Connec: Bronze Chrome Bradley E TES 
ub and Shower Valve, Lever Handle, оппес. гаѕ5 hrome owers Е 
Shower апа Tub Parts se inten ! 
Bathtub and shower repair parts are used тир Diverter Spout, 5 % in L Metal Brushed Nickel, Matte, Speakman 5-1568 15Ғ254 
to repair or replace worn, lost, or damaged “Ти Spout, No Diverter, 5% in L Metal Chrome Speakman 5-1557 15Е353 
parts. For more plumbing repair parts, see тир Spout, No Diverter, 6 %2 in L Metal Brushed Nickel. Speakman 5-1550 15Е383 
Grainger.com. ub Spout, No Diverter, 6 in L Metal Chrome Speakman  S-1561  15F369 
р Hookless: —— - 
ty | Patent 5,186,232 ж “т "4 
4ARZ7 | 1MEW2 A 
Ы Hookless Shower Curtains 
Innovative Flex-On rings allow shower curtain installa- 
D НАГ tion or removal in less than 1 min. Polyester material 
"900 « = œ | is water-repellent with ultrasonic bottom hem. PEVA 
Shower 2 material is an alternative to traditional vinyl and 
Stall Panels — manufactured without chlorine. RePET material is 
| Ж“ < нае 
J 5 | 4 | 6NWU7 | made from recycled drinking water bottles. 46Y262 
" - Item 
and Bases Color Material w L No. 
F 4 А Қ í A Polyest ТІЛ 741 1ATTS 
Shower Stall is a prefabricated, ready-to-install unit that includes walls, floor, Beige Polyester with Vin Bubble Look Window — 7i — —77in ТАП 
showerhead, faucet, and curtain. It can be fully enclosed with an optional glass door. aM 7 n 7 Ш л 
Commonly found in residences, motels/hotels, and school, gym, ог factory locker White Polyester 42 in 74in 46Y262 
rooms. Shower Faucet Panels replace existing showerheads with one oversized Vinyl 42 in 74in 46Ү263 
panel. They are often used to retrofit existing showers and include valves, shower- : 
heads, water outlets, and volume controls. Shower Bases are the floors that fit inside 2MWG3 . 
shower wall panels. Drain included. 6NWU7 is ADA compliant and meets ASME and = Í 
ARS on dE Shower Curtains 
Overall Connec. Item "721 ; 
Description Base Size Height Size Brand No. = Include aluminum grommets 
Shower Stall & Optional Glass Door " "m 
Shower Stall, Durastall Series 3296inx3296in — 7596in 2іп  Mustee  4ARZ7 All sides are hemmed. White vinyl and nylon 
Obscured Tempered Glass Door — 64 in — Durastall 494М47 vinyl-laminated are antibacterial. 
Overall Overall Overall Shower Item 36 in 42 in 72іп | 108 in 
Showerhead Type Height Width Depth Connection Type Brand No. Wide Wide Wide Wide 
Shower Faucet Panels Item Item Item Item 
Wall Mounted, Fixed — 22 3⁄4 in 6 3⁄4 in 3 sin 1% іп FNPT Bradley — 1MEW2 Color Material No. No. No. No. 
Fixed and Handheld ^37 % in 6 іп 3 Жіп Ye in NPT Bradley 1МЕМ/З Translucent Vinyl 4EEX5 | 4EEX6 | 4EEX7 | 4EEX8 
Threshold Item Cotton Duck 4EEY7 | 4EEY8 | 4EEY9 — 
Series Floor Material Style Base Size ^ Base Height Brand No. Nylon 4EEY4 | 4EEY5 | 4EEY6 -- 
Shower Bases White Nylon Vinyl 4ЕЕ75 | 2MWG3 | 2MWG4 | 4ЕЕ76 
Monterey Terrazzo Single 36 in x 32 in 4in Fiat Products — 6NWU8 Polyurethane Coated Polyester 4EEZ1 | 4EEZ2 | 4ЕЕ73 | 4ЕЕ74 
Monterey Terrazzo Single 36 in x 36 in 4in Fiat Products — GNWU7 Vinyl ДЕЕХ9 | ДЕЕҮІ | 4ЕЕҮ2 | 4EEY3 
^DMI 
Winelts’ Diron basna. 
В HealthSmart 
J у 1ECL1 . 
ce 7 Shower Seats 
Sh R d | 4 \ Benches and Seats—Backrests and armrests are both 
ower nods a / E reversible for right or left side. Chrome-plated aluminum 
and Hooks ou uf frame with white polyethylene bench and backrest. 
= Include mounting hardware, с; 4EEW7 Wall Mountable Benches and Seats—Hinged seat 24VT80 
except 23MF96 and 23MF97. folds up and out of the way when not in use. Weight іші 
Rod or — = i Rod or Item Description Frame L Ww H Cap. Brand No. 
Track Material —Finish* Rod Dia. Track Length Brand No. Benches and Seats 
Басни 36m Ево ADA Portable Tub Bench, White Phenolic Stainless Steel 26 in 15in 15710 250b wingit 15829 
Steel, Brass CP iin 42 in -- AEEW3 Bench, Aluminum, Plastic, Textured, White Aluminum, Plastic 19in —39in 23in 400Р Оті 52747 
Stainless Steel CP Tin 60 in — . 2VAL9 Wall Mountable Benches and Seats, White Phenolic 
T 1 іп 15 іп Um AME ADA L-Shape Reversible Shower Seat Stainless Stee 26in 22 іп 17 to 19 in 8000 Wingit  15E825 
in in aymor Е F n : т 
Aluminum B iin 72 іп Timur 23MF97 ADA L-Shape Reversible Shower Seat Stainless Stee 28in 22 ^in 19 ДЕ 80010 Wingit 24\Т82 
Polished 1іп 60 in — 447М178 ADA L-Shape Reversible Shower Seat Stainless Stee! 32in 22 іп 171019іп 80018 Wingit  15E826 
Polished — 1in 72 іп — 447М719 ADA Rectangular Shower Seat Stainless Stee ?4in 15іп 171019іп 80018 Wingit 15Е827 
ltem Pkg. ADA Rectangular Shower Tub i i i А А 
Item Finish* М Brand No. Qty. Seat, End Mount, Fold Down Stainless Stee 2910 15іп 2%in 25018 Wingit 15Е828 
Shower Curtain Hooks ADA Wall Mounted Shower Satin Finish ; 
Shower Curtain Hooks SS 1 z in 1ECL1 13 Seat, Hin ed, Reversi 3 Stainless Stee! — Win m 25010 Bradley 16ҮВ2 
Shower Curtain Hooks w/Roller Balls CP 1%in  —  4EEW6 13 ub Seat, Rectangular i n à A т 
Shower Curtain Hooks w/Wheels AP 3 in A4EEW7 13 | Rear Mount with Skis Stainless Stee 2910 зип Ain 2901b Wingit 24VTH1 
Rod Flanges ADA Tub Seat, Rectangular Rear Mount ^ Stainless Stee 29in 18%in 2%in 2500 Wingit  24VT80 
Rod Flanges CP 2%2in — 4EEW8 2 Tub and Shower Seat 
Adjustable Rod Flanges PC 2%in Taymor 23MF98 1 Aluminum, Plastic, Textured, White Aluminum, Plastic 21in —21in 23in 50016 HealthSmart 52JT54 
* APzanodized plated, B=bright aluminum, BSS=bright stainless steel, Retractable Clothesline 
CP=chrome plated, PC=polished chrome, SS=stainless steel. 110" Nylon Cord = 1ECP1 
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Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


PLUMBING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Shower & Faucet Repair Parts 
| — ud Б 
Kissler 
m 5PZF2 
Faucet Repair Parts — E 
and Accessories FAUcETs= Жау 
Item а Geberit company 3 
Description Brand No. = = 
Cartridges 
Cold Water Cartridge, Ceramic, Brass, 2 in H, fits Price Pfister/Pfister Kissler 451044 Chicago Faucets Repair Parts 
Hot Water Cartridge, Ceramic, Brass, 2 in H, fits Price Pfister/Pfister Kissler 451045 m Mfr. Item 
Cartridge, Plastic w/Seat Washers, fits American Standard Kissler 45К999 Description Model No. 
Handles and Handle Kits Aerators and Outlets 
Handle, Cast Metal, w/Index Buttons and Screws, ч Pressure Balancing Flow Contro! . 1020-034KJKABNF 6ХАН0 
1% in Н, fits American Standard Kissler 451006 | 3, in Hose Thread Male Outlet w/ 197 in-24 Female Inlet E2JKRCF 3JAR1 
Handle, Cast Metal w/Set Screw, fits Delta Kissler 451013 | '%sin-24 Female Pressure Compensating Outlet, 2.2 орт ESJKABCP 2FPL2 
Handle, Cast Metal, w/Set Screw, fits Moen Kissler 451042 % in-18 Male Pressure Compensating Aerator w/Adapter, 2.2 gpm E3-2JKABCP 3JAR3 
Miscellaneous Repair Parts Тв in-24 Female Pressure Compensating E3VPJKABCP 2HXY7 
Faucet and Valve Grease Harvey 2WY65 Outlet, 2.2 gpm, Vandal Resistan 
Assorted Faucet O-Ring Kit, Nitrile Rubber, 200-Pc. Kissler 3FLY6 36 in-18 Male Rose Outlet, 1.5 орт E4JKABCP 26Y256 
Assorted Faucet Washer Kit, Flat Rubber, 200-Pc. Kissler 3FLY8 | Laboratory Serrated End Outlet, % in-18 Male E7JKCP 3JAR9 
Assorted Faucet Washer Kit, Beveled Rubber, 160-Pc. Kissler 4EEU7 | '%sin-27 Male Pressure Compensating Outlet, 2.2 gpm ET2JKABCP 2НХҮ5 
Assorted Bibb Screw Kit, Brass, 180-Pc. Kissler  4EEV1 196 in-27 Male Pressure Compensating E12VPJKABCP  2HXY8 
Universal Stopper and Splashguard Kit Kissler 4ЕЕ/3 Outlet, 2.2 gpm, Vandal Resistant 
faucet Gate MM Haney SHAB | nme Vac Greate Ou a NPT Баж? ыма 
Cartridge for Symmons Faucets, Replaces TA-10 = 5PZF2 196 in-27 Male Pressure Compensating Laminar Flow, 2.2 орт E32JKABCP 3JAR2 
Stems 14s in-27 Male Pressure Compensating Aerator Outlet, 1.5 gpm E34JKABCP ЗТЕЕ1 
Hot Water Stem, w/Aquaseal Washer, Low-Lead Brass, fits American Standard —Kissler 451004 | ‘'%/s in-27 Male Pressure Compensating Aerator E34VPJKABCP 3ТЕЕЗ 
Faucet Stem, Plastic, Single Lever, fits Gerber Kissler 451030 | Outlet, 1.5 орт, Vandal Resistan 
a n2 Female Pressure Com ensating Aerator Outlet, 1.5 gpm ЕЗ5ЈКАВСР 3TED6 
^e in-24 Female Pressure Compensating Aerator D p 
Outlet, 1.5 gpm, Vandal Resistan ESSVPJKABC STEDE 
6REK9 1% in-24 Female Pressure Compensating Laminar Flow, 1.5 орт E36JKABCP ЗЈАВ4 
1346 in-24 Female Pressure Compensating E36VPJKABCP ^ 3JAR5 
Гатіпаг F ow, 9 gpm, Vandal Resistant. . 
^c in-27 Male Pressure Compensating Laminar " 5 
Flow, 1.5 gpm, Vandal Resistant ESTVPJKABC 3JAR7 
1 1346 in-27 Male Pressure Compensating Outlet, 0.5 gpm E2605JKABCP — 3JAM2 
j N — em 24 female Pressure Compensating Outlet w/Adapter, 0.5 gpm E2605-5JKABCP — 3JAM1 
^e in-i ale Pressure Compensating p 
MN | Outlet, 0.5 gpm, Vandal Resistant y E2805JKABC 3JAM5 
] “в in-24 Female Pressure Compensating Outlet w/ " 
| 1 Adapter 05 gpm, Vandal Resistant E2805-5JKABCP ЗЈАМА 
| Female Outlet Spout Adapter, % in-18 Female 
| 4KUES5 Outlet; 1316 in24 Fema e Inlet K1JKABCP 26Ү287 
| Мар Inlet Spout Adap er, Зла in-24 Male Outlet; 36 in-18 Male Inlet K2JKABRCF 26Y228 
ale Outlet Spout Adapter, 564 in-27 Male 
usi оше. i in-24 Female Inlet КАЈКАВСР 26Y288 
Ұ artridges 
POWERS ш Control-A-Flow Cartridge, LH, Short Stem 1-100-245JKABNF 26Y264 
Powers Tub and Shower Repair Parts Ceramic 4 Turn, LH, Short Stem 1-100ХКЈКАВМЕ ^ 5UTV8 
Quaturn, LH, Short Stem 1-100XTJKABNF 50Т/6 
Control-A-Flow Cartridge, RH, Short Stem 1-099-245JKABNF 26Y291 
Description ШШ йет Ceramic 7 Tur, ЕН, Short Stem 1-099ХКЈКАВМЕ — 5UTV7 
А А d uaturn, RH, Short Stem 1-099XTJKABNF — 50Т/5 
Ye in IPS Type A Straight Check Stop 141-176 4КТ/8 Slow-Compression, LH, Short Stem 217-XTLHJKABNF  5UTV9 
Repair Kit | 141-000 — 4KTZ7 S ow Compression, RH, Short Stem 217-XTRHJKABNF 5ШТМ/0 
Hot/Cold Cartridge 220-060 26W689 Control-A-Flow Cartridge, RH, Long Stem 274-X245RJKABNF 26Ү263 
Sleeve, 2 в in L 220-054 26/715 | Siow-Compression, LH, Long Stem 274-XILHJKABNF 26Ү216 
Handle, Zinc 220-050 26М/698 Slow-Compression, RH, Long Stem 274-XTRHJKABNF 26Y296 
Repair Kit to Replace Check Valve 23013: 4KUAS Fast Cycle Time Closure Push Button, Push Index 333-XPSHJKABNF 26Ү203 
E-Type Angle Stops w/Strainer - Rough Bronze 230-046 A4KUM Slow Closing Push Button, Cold 333-XSLOCJKABNF 26Y253 
Balance Chamber Extractor 401-202 26М706 | Siow Closing Push Button, Push Index 333-XSLOPJKABNF 26Y209 
Stem and Plate Repair Kit 4013176 — 4KUD4 | Siow Closing Tip-Tap Push Button 335-XJKABNF 26Ү208 
Balancing Cartridge Kit 401-175 27ММ1 Control-A-Flow Cartridge, LH, Long Stem 377-X245LJKABNF 26Y223 
Handle ЕЕ 410-448 26/696 | Control-A-Flow Cartridge, RH, Long Stem 377-X2A5RJKABNF 26Ү236 
Dial Assembly Repair Kit 410-445 26W697 Quaturn, LH, Long Stem 377-XILHJKABNF 5UTW1 
Bonnet Repair Kit f 410-396 26М711 | Quaturn, RH, Long Stem 377-XTRHJKABNF - 5UTW2 
Stem and Plate Replacement Kit _ 410-378 АКЮШТ Slow Closing Tip-Tap Push Button (Concealed Bodies) 409-XJKABNF 26Ү257 
Cartridge Kit for HydroGuard Series 400, Models 1-3 410-183 2ZML9 Pedal Valve, Wall Mount 625-XJKABNF 26Y194 
Valve Seal Replacement Kit 400/410 Series Pressure Balancing Valves 410-182 6REK8 Pedal Valve, Floor Mount 628-XJKABNF 26Y248 
Hot/Cold Cartridge 420-616 _ 26/713 | MVP Metering Actuator Assembly 665-190KJKABNF 26Y193 
Handle і 420-455: 6REK9 MVP Actuator Assembly and Metering Valve Cartridge 667-080KJKABNF 2НХҮ2 
Plastic Knob Kit. 42048. 4KUF7 MVP Metering with Inline Filter 671-ХЈКАВМЕ  2EU68 
Cartridge Seal Kit 420-456  4KUFG Cam Type Knee Valve 745-KJKABNF — 26Y218 
Bonnet Assembly 42044  4KUFS Klo-Self, Short Stem 826-XJKABNF  26Ү289 
Wax Element, Standar 420-453 АКОР2 Cartridge Repair Kit 849-DAB 2FPK6 
Cartridge Assembly | 420-452 АКОН Quaturn Repair Kit 1277-DAB 2FPL5 
Upgrade Kit, High Capacity Model 9 420-451: АКЏЕ? Metermix Actuator and Unit, for Metering Faucets 3300-103KJKABNF 41N766 
Full Upgrade Kit, High Temp., Mod 1 to 10 420-451H 4КШЕ8 Chicago Faucets Master Repair Kits (Supplied in Compartmentalized Steel Boxes) 
Full Upgrade Kit, Low Temp., Mod 1 to 11 420451 — 4KUES Naiad 1 Minute Repair Kit, Includes 192 Components for 820-ABNF 26Y208 
Handle —- 420-336 26W690 Maintaining Faucets with Naiad Push-Button Cartridges 
Dial Assembly Repair Kit 420-335 26М/693 Quaturn 1 Minute Repair Kit, Includes 4 each of 5UTV5 & 
Faucet Temperature Indicator Decal, Mylar 420-308  26W695 | 5UTV6. 1 each of SUTW2 & 5UTW1, and 365 Components for 1273-ABNF 26Ү254 
420 Lever Handle Kit 420-243  — 4KUES Maintaining Quaturn and Slow Compression Cartridges 
Dial Kit for HydroGuard Type H 420-182 4KUES Quaturn Junior Repair Kit, Includes 1 each BUTV5 & SUTV6 and 152 1276-ABNF — 28Y208 
Hot/Cold Cartridge, 2 в in L 420-139 26М714 Components for Maintaining Quaturn or Slow Compression Cartridges 
xd чи LN | a 
жа Р - 2 
Retrofit Kit for 427 Standard Temp. 42/-000 — AKUG3 — | 12100: erio NE Waste ACP a 210. 
Bonnet Assembly 427-019 4KUG2 Handles - 
Motor Repair Ki 480277 — 28WT12 | 4 in Blade w/Cold Index 317-COLDJKCP — 3JAA8 
Overhaul Ki == 800-163 4KUG6 | д іп Blade w/Hot Index 317-НОТЈКСР — 3JAA9 
Lever Handle Repair Kit P900 Bathtub and Shower Faucet Valve 800-036 6REL1 4 in Blade, Pair 317-PRJKCP 2FPL1 
Balance Chamber — — 900-259. АКОН 6 in Blade, Pair 319-PRJKCP  3JAC3 
Balance Chamber Repair Kit 900-240 26М699 | 2% in Lever w/Cold Index 369-COLDJKCP — 3JAD4 
Check Stop Repair Kit Model 3 900-050 — 4KUHS | 23% in Lever w/Hot Index 369-HOTJKCP — 3JAD5 
Check Stop Repair Kit 900-049 — 4KUH4 2% in Lever, Pair 369-PRJKCP | 2FPK7 
Handle ; 900-036 — 28W692 | з п. 4-Arm Cross w/Cold Index 633-COLDJKCP — 3JAF9 
Series 900 Internals Ki 900-032  4KUH3 3 in, 4-Arm Cross, Pair 633-PRJKCP — 3JAH3 
Balance Chamber, Model 2 900-031 — 4KUHT | MVP Metering, Single Handle 665-PSHUKCP — 2ЕР18 
Balance Chamber, Model 1 900-031A  4KUH2 2% in 3-Wing, Pair 950-PRJKCP 2FPK9 
Soft Components Repair Kit, Model 3 900-028 4KUG8 2 in Canopy. Pair 1000-PRJKCP 2FPK8 
Internal Repair Kit 800310C 26W707 * 
HydroGuard High-Temperature Shutoff Device HT115 22MN7 | CONTINUED | } 
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Shower & Faucet Repair Parts Details on page A1. жа 
«ЕСІГІ CHICAGO = 
- Ж FAUCETS = 
Chicago Faucets Repair Parts m | 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Miscellaneous Parts -- 
Stem Packing for XT Style Cartridges 1-519JKABNF 3FZT9 / 
game ТЕ ing for XT Style Cartridges TN. 3FZT4 “ 2 ; 
artridge Cap Nut for Exposed Caps 1-214JKCP 3FZT3 2 
Packing Assembly forX Style Cartridges 1-119ЈКАВМЕ 4КТ05 этнәз "n n 
Spout Ring 1-104KJKABNF 6HKX2 
Rubber Seat Washer 1-021JKABNF 4KTG4 | 
Swing Spout Repair Kit i-O04KJKABNF — 2HXY9 == 
Cartridge O-Ring 2-043JKABNF  S3FZU4 2cvv2 
Laminar lise 50-043KJKABNF GR 
aminar Insert - ; Standard 
Rigid/Swing Spout O-Ring and Washer BO-O35KJKABNF  3JAEB-| =” {724% 
44 in Prerinse Hose and Handle Assembly EAR 26Y261 A Е St d d F t 
Bell/Widespread Escutcheon 250-180JKCP SUTTO 
Gartridge Cap Nut Concealed Installation 274-004JKRBF Ed merican an ar auce 
low Dashpot Assembl 333-073KJKABNF — 3JAC6 H 
Handle à У 336-403KJKCP 50ТІЗ and Shower Repair Parts 
Celcon Washer 340-004JKABNF — 3JAD3 
Escutcheon Nut 422-113JKCP ^ 3JAE2 - Mir. Нет 
Cartridge Sleeve, Chrome 433-042JKABRBF 28280 | ден Description Model No. 
RUNI СЗЗ ЗИКР АЕ) | Regular Flow, 2.0 gpm, "Яе in Male 06070-00208 2СҮІН 
Handle Index Button, Plain 633-223 JKNF 3SJAF8 | Pressure-Compensating, 0.5 орт, Vandal-Resistant, 56а in Female 066074-0020А 2ZHR4 
Handle, Metering — 665-RKPABCP  6XAF4 | Regular Flow, 2.2 gpm, 5%4 in Female . . 066111-0020A ^ 2CYV9 
MVP Bubbler Unit 672-XJKABNF 3JAH7 | Pressure-Compensating, 0.5 gpm, Vandal-Resistant, 1546 in Male 066508-0020A 2ZHR3 
Male Thread Shank Assembly, 7% in NPT x Y2 in NPSM x 3% ink 748-002KJKABRBF 26Ү283 ee 2.2 gpm, Vandal-Resistant, 176 in Male 078481-0020A__SUTLO 
in- E p 
Spray Assembly Assembly WE Male Inlet аата реа E Thermostatic Mixing Valve for Selectronic and Metering Faucets 605XTMV1070 29/177 
Vacuum Breaker Repair Kit 892-302KJKABNF 6HKW7 | Valve for Prison Lavatory 004466-00704 45A206 
Vacuum Breaker Cover and Screw Kit 892-254KJKCP — 6HKX3 | Valve Cartridge for Metering Faucet 012690-0020A  4THJ3 
Vacuum Breaker, % in (F)NPT 802-ABCP 2FPK5 | Ceramic Disk Cartridge for Seva 4ТНР5 and 4THP6 023529-0070A 2CYX3 
Wall Mounted Atmospheric Vacuum Breaker, 2 in (F)NPT 802-GABCP  26ү252 | Ceramic Disk Cartridge for Heritage 028610-0070A 20ҮХ4 
Pipe Support 902-MJKCP 3JAT2 | Aquaseal Cartridge, Right Hand 072991-0170A 5UTK2 
Male Thread Shank Assembly, іп x 3 inL 932-001KJKABRBF 26Y268 | Aquaseal Cartridge, Left Hand 072992-0170А  SUTKS 
Diverter Valve 1103-006)KABNF -3FZTi | Ceramic Disk Cartridge for Monterrey 5500/6500/7500 Lavatory 951764-0070A 2CYV2 
Basin Cock Washer 1797-114JKNF  3FZU2 | Ceramic Disk Cartridge for Colony Soft 4THP4, 4THT4, and 4THH3 — A951470-0070A — 2CYWT7 
Retrofit Kit for 2200 Marathon 2200-200KJKABCP 4КТ67 | Drains and Repair Parts 
Offset Arm Check Valve with % in Inlet GCJKABCP  26Y244 | Stopper Assembly 066116-0020A — SUTKO 
Offset Inlet Supply Arm, 72 in Inlet HJKABCP 26Y259 | Pivot Rod Kit 066118-0070A  SUTK1 
Offset Inlet Supply Arm with Integral Stop and Check Valve, 75 in Inlet RCJKABCP  26Y294 | Sink Drain 24110152027: — SUTKA 
Offset Inlet Supply Arm with Integral Stop, % in Inlet RJKABCP  26Y281 | Speed Connect Cam Assembly M962430-0070A — 2CYW2 
Spouts, Chrome Finish Escutcheon Plate 
674 in Rigid/Swing Double Bend Spout DBGAJKABCP  26Y237 | “іп Cast Brass Escutcheon Plate, Chrome 605P400.002 1FYB6 
13 in Double Jointed Swing Spout, 146 in- ОЈІЗЈКАВСР  28Y243 8 in Cast Brass Escutcheon Plate, Chrome 605P800.002 1YHY5 
24 UNS Female 2.2 gpm Aerator Handles and Repair Parts 
17% in Double Jointed Swing Spout, 16 in- = Wrist Blade Handle for Monterrey Lavatory 051217-0020A 2CYUS 
24 UNS Female 2.2 gpm Aerator DJ18JKABC 26Y199 | Handle Kit for Seva Lavatory 060327-0020A — 2CYW9 
31^ in Rigid/Swing Gooseneck w/ 1346 in-24 Female 2.2 gpm Aerator — GNTAESJKABCP  26Y217 | Long Handle Adapter for Town Square M918025-0070A — 6NWR3 
ЗП Rigid Swing Gooseneck " ПАКЕТ 26Y220 мавта nande БЕРЕ - M962390-0020A — 2CYV3 
51A in Rigid/Swing Gooseneck w/ 116 in-24 Female 2.2 gpm Aerator N2AESJKABCP 26Ү212 
БИП Rigid/Swing Gooseneck ap GN2AHBJKABCP 26Ү277 | Handspray and Hose for 4THT3 M95366/-0020A 27НК7 
574 in Rigid/Swing Gooseneck GN2AJKABCP 26Ү197 | Miscellaneous Parts 
514 in Flow Control Rigid/Swing Gooseneck Spout GN2BFCJKABCP  6XAG; | Mounting Nuts , 065800-0070A _ SUTLA 
574 in Rigid/Swing Gooseneck GNOBJKABCP 26Ү293 | Valve Rebuild Kit жа; 066298-0070А 4ТНК2 
5% in Rigid/Swing Gooseneck w/Laminar Control, 1.5 gpm GN2FCJKABCP  26Y215 | “Repair Parts for Shower Valves, Trim Kits, and Handheld Shower Systems 
8 in Rigid/Swing Gooseneck w/ '%c in-24 Female 2.2 gpm Aerator GNBAESJKABCP 26Ү219 | Tub Diverter Spout Repair Kit 012653-00004 45A212 
8 in Flow Control Rigid/Swing Gooseneck Spout GNBAFCJKABCP 6XxAG8 | Diverter Tub Spout | і 022635-0020А 6ММ/02 
8 in Rigid/Swing Gooseneck GN8AJKABCP  26Y210 | Pressure Balance Cartridge for Reliant 051091-0070A — 6NWN8 
8 in Rigid/Swing Atmospheric Vacuum Breaker Gooseneck Spout GNSBVBJKABCP  26Y247 | Screw Stop Assembly for 2TGW5 апа 2TGW7 051122-0070A 27НМ3 
10 in Swing Only Gooseneck GNIOASWGJKABCP 26Y240 | Shower Cartridge, Ultra-Mix 051337-0070А  6NWNS 
8 in Spout, w/ 197 in-24 Female 2.2 gpm Aerator НАВАЕЗЈКАВСР  26Y251 | Shower Cartridge : 066269-0070А 6NWP4 
574 in Atmospheric Vacuum Breaker Cast Pressure Balance Valve, Ultra-Mix 077171-0070А  6NWP7 
j УД L5VBJKCP 3JAV7 | Shower Hose 8888035.002 5UTNO 
Swing Spout w/ % in Hose Outlet / 
8 in Cast Swing Spout w/ 1946 in-24 Female 2.2 gpm Aerator LBJKABCP  3JAV8 | Cartridge for 811055 Rough Valve Body A954440-0070A  2ZHN2 
97^ inL Type Swing Spout w/Quixtop Screen Outlet L9E1JKABCP 26Y273 | Pressure Balancing Unit for 2TGW5 апа 2TGW7 M952100-0070A — 2ZHN4 
9% ШВ уре ‘Swing Spout w/ 1% in-24 Female 2.2 gpm Aerator TSJKABCP 3JAW1 E Showers M962507-0020A ӨМІ 
14 in Swing Spout w/ 13/6 in-24 Female 2.2 орт Aerator L15JKABCP 3JAV6 m$! 
6 in Cast Swing Spout w/ 134 in-24 Female 5 gpm Aerator S6JKABCP 3JAW4 | Gooseneck Spout, Chrome Finish 012124-00004 45А216 
|— 
= 4NEF5 2FGR6 БЕ ) 
wmoen. Kissler = 
- - Kissler Non-OEM 
Mfr. Item 
Faucet Repair Parts and Accessories ККЕ ait, Шеп 
Moen Genuine Part | Kissler Non-OEM Tuh Spouts 
Mfr. Item Mfr. Item Tub Diverter Spout, Die Cast Steel 82-0021 39AP75 
Description Model No. Model No. Tub Diverter Spout, Brass 82-0012 39AP81 
keartridges Е Moen 
artridge Retainer Removal Tool enuine Part 
for 2 Handle Cartridges 14272 — 6WA67 m Mfr. Item 
Cartridge Puller for 1200, 1222, & 1225 Cartridges — — 08-0423 2FGT4 Description Model No. 
Ceramic/Plastic Disc Cartridge for 1 Handle Faucets 1255 AXKZ7 — — Handles 
Ceramic/Brass Disc Cartridge for 1 Handle Faucets 121549 4NEH6 = = Handle Adapter Kit for Single Handle Kitchen (Except Legend and Manor) | 100429 6WAS7 
Ceramic Disc Cartridge for 2 Handle Faucets, Hot 52000 4МЕҒ5 = — Handle Adapters 94746 4NEG7 
Ceramic Disc Cartridge for 2 Handle Faucets, Cold 52001  4NEF6 — — Handle for Shower, Chrome 100657 4NEE9 
For 1 Handle Faucets 1225 2P318 | 46-0014 2Ғ0В4 Lever Handle Assembly 94740 4NEG6 
For 2 Handle Roman Tub Faucets 1248 1ВҮН4 — — Lever Handle Kit 14732 4NEF4 
For 1 Handle Faucets, Brass, Shower = = 46-0012 2FGR7 Single Handle Retainer Clip for Posi-Temp Tub/Shower 96914 1RYJ4 
For 1 Handle Posi-Temp Valves — — 46-1222 2FGR6 Single Lever Handle Mechanism Kit for Lavatory Faucet, Villeta 102568 TWXL6 
For 1 or 2 Handle Metering Faucets — — 46-0040 2Е685 Wrist Blade Handle, Cold 14838 1RYH9 
Aerators Wrist Blade Handle, Hot 14834 TRYH8 
5964 in-27 Female, 2.2 gpm 3924 БМАбб — — Miscellaneous Parts and Accessories 
7545 in-27 Male, 0.5 gpm, Vandal-Resistant 16350 ТВҮЛ — — 17 in Chrome Grid Strainer Waste 14750 42D99 
1%6 in-27 Male, 1.5 gpm 101010 4NEH3 — — Balancing Spool for Moentrol 1H Tub/Shower 1423 6WA65 
i346 in-27 Male, 2.2 gpm 3919 6WA64 — — Diverter Tub Spout, 2 in Slip Fit, 5? in Length 3931 6WA62 
Male Thread, 2.2 gpm — — AB83-6010  29FJ56 Drain Plug 12314 1RYH7 
Tub and Shower Handle Kits Electronic Circuit Board 104434 1WXL8 
Single Knob Tub/Shower Handle Kit, Chateau 98039 — 1WXL1 | 46-6797 2Е6Т2 Faucet Service Kit, 1 Handle Lever 101310 4NEH4 
Single Knob Tub/Shower Handle Kit, Posi-Temp 100710  1WXL4 | 46-6884 2FGR9 Mixing Valve 104424 4МЕН5 
Trim and Cover Plate Stop Tube, Posi-Temp 1 Handle 96987 1RYJ6 
Chrome Finish 96885 4МЕ09 — — Tub and Shower Stop Tube for Legend and Chateau 10089 1RYH6 
2748 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Faucet Repair Parts 
Mfr. Item 
Description Model No. 
10%" Gooseneck Swivel Spout 133X 100482 
372" Rotary Waste Valve Strainer 010386-45 — 4KRC1 
10" Swing Nozzle 061X 4XKP6 
12" Swing Nozzle 062X ЖҮГІ 
14" Swing Nozzle 063X 10C477 А 
16" Swing Nozzle 064Х 4ХКІ4 Swing Nozzle 
18" Double Joint Swing Nozzle 068X 4XKL5 
18" Swing Nozzle 065X 106478 
3" Gooseneck Swing Nozzle 132X 4XKL6 
3" Rotary Waste Valve Strainer 010385-45 — 4KRA9 
4-Arm Handle Kit B-19K 4KRD3 
6" Swing Nozzle 059X 4XKP5 
8" Swing Nozzle 060X AXKL2 Master Faucets 
Bell Escutcheon 001257-40NS 106471 Repair Kit 
Bonnet 002856-40 АКВА2 
Bottom Gasket, Pkg. of 25 001022-45 АХКМ9 
221 "ES Ma 
artridge, Hot - 
Cartridge Assembly, Cold 006477-40 106474 T&S Faucet Repair Parts 
Cartridge Assembly, Hot 006478-40 106475 
Cartridge Cold 238AC 4XKL9 Mfr. Item 
Cartridge Spindle, Cold 67L 100469 Description Model No. 
Ceramic Cartridge & Washer, Cold 011277-45 100459 Non-Splash Aerator, 564'-27 FNPT, 2.2 арт B-0199-01 4KRD7 
Ceramic Cartridge & Washer, Hot 011276-45 100458 Non-Splash Aerator with Flow Control, 5564-27 FNPT, 1.2 орт B-0199-01F12 4KRD8 
Cold Cartridge 66L AXKN3 Non-Splash Aerator with Vandal Resistant Key, 5564-27 FNPT, 2.2 gpm В-0199-26  4KRD9 
Cold Index Button 001660-45 4KPZ7 Nozzle O-Ring, Pkg. of 25 001074-45 4XKP1 
Cold Spindle Assembly w/Spring 002711-40 4KPZ9 Parts Kit Eterna Inserts (Incl. Right and Left Hand Spindle Insert) B-13K 5NRF8 
Coupling Nut, Pkg. of 25 001019-45  4XKN8 Pedal Valve Bonnet Assembly 005312-40 4XKP3 
Eterna Cartridge Replacement Kit (Incl. Right and B-21K 5WMX3 Push Button Metering Cartridge 238AB AXKL8 
Left Hand Removable Insert Assemblies) Quarter Turn Spindle Assembly 007947-40 100457 
Eterna Cartridge Spindle Kit (Incl. Right and Left B-MK 5WMX2 Repair Kit for Glass Fillers B-1255 4XKP7 
Spindle Inserts, Screws, Washers) Rigid Gooseneck Spout B-0520 100467 
Eterna Cerama Cold Stem Assembly 011279-25 100461 Spindle Assembly 006482-40NS 106456 
Eterna Cerama Hot Stem Assembly 011278-25 100460 Spindle Assembly 005960-40 АКВА5 
Eterna Spindle Assembly, Cold 006009-40 — 106472 Spindle Assembly, Left Hand Hot 009754-25 4КНА8 
Eterna Spindle Assembly, Cold 2713-40 4KRC7 Spindle Assembly, Right Hand Cold 009753-25 АКВА? 
Eterna Spindle Assembly, Hot 006010-40 106473 Spindle Insert, Left Hand 000812-25 АХКМТ 
Eterna Spindle Assembly, Hot 2714-40 4KRC8 Spindle Insert, Right Hand 000811-25 ^ 4XKN6 
Eterna Spindle Assembly, Left Hand Cold 005959-40 — 4KRM Spindle Parts Kit for Workboard Faucets (Incl. Right B-12K 5NRF7 
Eterna Spindle Parts Kit B-6K 5NRF6 and Left Hand Spindle, Screws, Seal Washers) 
Faucet Cartridge, Hot 002983-40 10С453 Spray Valve Repair Kit B-10K SWMX1 
Garden Hose Outlet B-GFE 2MCU8 Spring Checks Parts Kit (Incl. Right and Left B-23K 5NRGO 
Glass Filler Arm, Lexan 001145-45 100451 Hand Eterna Spindle w/Spring Check) 
Glass Filler Repair Kit, Lexan 015550-45 — 106462 Supply Connector Kit B0230-K 4KRD1 
Handle Assembly, Cold 006089-45 100454 Twist Handle Assembly 010393-45 АКВС2 
Hot Cartridge 64L AXKN2 Vacuum Breaker B-0968 100463 
Hot Index Button 001661-45 4KPZ8 Vacuum Breaker B-0969 100465 
Hot Spindle Assembly w/Spring 002712-40  4KRAT Vacuum Breaker Repair Kit В0968ВК01 100464 
Lever Handle, Cold 001636-45 4ХКР2 Vacuum Breaker Repair Kit B-0969RK01 — 4KRD2 
Lever Handle, Hot 001637-45 4KPZ5 Valve Handle 001120-45  4KPZ4 
Lever Handle, Plain 001638-45 4КР76 Waste Valve Plunger 010388-45 100476 
Lever Handle Assembly 010394-45 — 4KRC3 Waste Valve Repair Kit B39K 4KRD4 
Lever Handle Kit (Incl. Right and Left Handle, Index Buttons, Screws) B-9K 1DYE6 Workboard Parts Kit B-20K SNRF9 
Master Faucets Repair Kit B-7K 4KRD5 Wrist Blade Replacement Handle - Blank B-WH4 2MCUG 
Metering Barrel Assembly 014152-40 — 4KRC6 Wrist Blade Replacement Handle - Cold B-WH4C 2MCU7 
Metering Valve Cartridge 238A 4XKL7 Wrist Blade Replacement Handle - Hot B-WH4-H 4KRD6 
Er yt m 
Delta Genuine Part Kissler Non-OEM Cartridge / =’ 
Mir. Item Mfr. Item Е — Assembly j "Уу ) 
Description Model No. Model No. 4NLN3 " 
Cartridges 
Cartridge Assembly RP46074 4NLN3 — — әліппе» i \ 
Faucet Ball Assembly RP212 1NNYA | РВ2125 2Е602 P] : | 
Faucet Ball Assembly E = PB70S  2FGU3 ФАГ Чу j \ XY 
For Lavatory — — 46-6399 2ЕбТ9 1 \ a y \ 
For Lavatory, Brass RP25513 1NNY8 | KRP25513  2FGT8 Cartridge 4 IN \ 
For Lavatory or Kitchen, Resin RP1740 1NNX9 PB1745 2FGT7 1NNY3 4 
For Single Handle 1500/1700 Tub/Shower RP32104 10N719 = = “ К 
For Single Handle Faucets RP50587 6NRGO — — 
For Single Handle Tub/Shower RP19804 1NNYS 46-9804 2FGU1 — — - - Acrylic 
Thermostatic Cartridge RP47201 4NLN5 — — Single Knob 
Handles, Include Set Screw - 1NNY6 
Acrylic Handle (500 Series Faucets) RP2389 10М722 — - A A Kiesler 
Acrylic Handle (600 Series Single Lever Tub/Shower) RP17451 10N734 = = "GENUINE PARTS. = 
herve Lavatory. Knob Handle Pair Ң123408 1S 95-1718 2FGU6 а 
crylic Lavatory Single Kno! — — 
Kitchen Handle (100, 200, 300, 400 Series) RP2393 1NNY7 — — Faucet Repair Parts 
Kitchen Single Handle (100 & 400 Series) RP90 1NNX5 = — Delta Genuine Part 
Lavatory and Shower Handle for 600 Series RP17443 ШІ 46-1132 2FGU5 Mfr. Item 
Miscellaneous Description Model No. 
Acrylic Tub and Shower Single Knob RP2392 1NNY6 46-9392 2FGU7 Miscellaneous 
Adapter and Plumbers Hook Universal Valve RP46463 ANLN4 — — Aerator Wrench/Spanner Key RP6420 48RF16 
Aerator, Male, 2.2 GPM, Vandal Resistant RP246 1NNZ5 == — Faucet Stem Extender for 2 or 3 Handle Tub/ Shower Faucets RP18627 10N724 
Aerator, Male 197-27", 2.2 GPM RP330 10N731 = = Faucet Stem for 6P959 RP24096 10N718 
Battery Module Assembly 060681A ^ 48RF22 — — Filter 060909A 48RF02 
Diverter Tub Spout, Pull Down RP17453 10N732 — — Flange 060906A 48RF09 
Diverter Tub Spout, Pull Up RP5834 10N729 — = Gasket RP6142 48RF18 
Faucet Adapters for DST Faucets RP63263 10N717 = = Gasket RP30522 48RF21 
Faucet Bonnet Nu RP22734 10М725 — — Hot/Cold Cartridge, Plastic Pkg. of 6 RP1740MBS 10М728 
Fauce Handle Bu ons, Hol ana Cold. RP19659 10N737 = — Laminar Guilt 06103A apni 20 
aucet Handle Buttons for p. = == avatory Сар 
ШЕГЕ ШЕР venen amem M ENT aaa 
aucet Handle Buttons for Acrylic = = ut 
Lavatory Faucets, Cold, Pkg. of 10 АРВ21915 100721 O-Ring Repair Kit for 100,200,300,400 абыз. ONAA 
Faucet Handle Buttons for Acrylic RPB21912  10N720 un m Series Single Handle Faucets 
Lavatory Faucets, Hot, Pkg. of 10 Pop-Up Drain Assembly RP5651 10N730 
Faucet Hose Quick Connect Clip RP32522 10N736 — — Single Handle Repair Kit RP63138 1NNY9 
Faucet Repair Kit RP3614 ША) PB3614 2FGUS Solenoid Holder 060908A 48RF15 
Faucet Repair Kit — — 540-7270 2Е608 Spout O-Ring Repair Kit for 2 Handle non-DST Kitchen Faucets RP2055 10N713 
Faucet Repair Kit—Seat and Seals RP4993 1NNX8 PB4993 2FGV2 Spout O-Ring Set RP22934 TNNZ4 
Faucet Seats, Pkg. of 24 RP1806MBS 10М726 — — Spout Retainer RP21463 1NNZ3 
Faucet Sink Spray Head & Hose Assembly RP6011 10N735 — — Spray Diverter Assembly for 2 Handle Kitchen Faucets w/Spray | RP63135 10N715 
Faucet Springs, Pkg. of 24 RP3427MBS 10М727 — — Transformer RP32508 48RF19 
Nut RP36203 ^ 48RF14 = — Transformer RP32856 48RF10 
Transformer 060683A 48RF12 = = Tub and Shower Cover Plate RP29827 1NNZ7 
Trim and Cover Plate RP30528 48RF11 — — Vessel Bowl Grid Strainer RP6346 48RF13 
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Zurn Faucet Repair Parts ZURN 


Mfr. Item 
= Description Model No. re) 
j Cartridges „ө, 
Short Stem Ceramic Cartridge, Cold 59517005 4JPA3 Aerator 
i Short Stem Ceramic Cartridge, Hot 59517006 4JPA4 4NGV9 Cross Handle Repair Kit 
"id ; Long Stem Ceramic Cartridge, Cold 59517007 4JPA5 3HER4 С 
/ ь DES Ceramic Cartridge, Hot 59517008 4JPA6 SPEAKMAN’ Faucet Module 
F P pou ЗНЕРВ 
i > © “Spout Assembly, Rough 2 & 
3 Chrome Vacuum Breaker G60555 SUNTI Speakman “- 
Aerators for Sensor Faucets 
Aerator, 1%6-27 Male, 2.0 gpm P6900-20A 4UZN8 Faucet Q е Vacuum Breaker 
Mixing ES Wrench ш Р6900-21 6RKGO R ш Р rt ” BN Q Repair Kit 
iscellaneous Repair Parts 3HER7 
vave 4" Deck Plate P6900-CP4 4JPC2 epair Farts ж 
6RKG9  -g'peck Plate P6900-CP8 4JPC3 Mfr. Item 
Foot Pedal Valve Assembly G66001 SUNTS Description Model No. 
Handles, 4" Wristblade, 1 Pair G60504 SUNR9 0.5 gpm BOCA Outlet/Vandal Resistant Flow Control RPG05-0733-PC ^ 4NGY2 
Handle Assembly, Metering G60522 5UNTO 6" Gooseneck Assembly RPG18-0213-CA  4NGX6 
Handle Assembly, Metering, 1 Pair G61830 SUNTS Aerators (SEF-1800's) RPG05-1177 4NGV9 
a " "-— Bs pT S оношоо wn 
Repair Kit Vacuum Breaker JPT996-SF-VB-RK SUNT? ross Handle Repair Kit ҢҒӨ0/-0422.96 SHERT 
low Close Metering Cartridge 61754 4JPC1 Easy Push Replacement Unit 05-0441-RPR 4NGX5 
For Sensor Faucets Faucet Module, 6VDC, Includes Batteries RPG66-0160 ЗНЕР8 
Control Вох P6900-B-L 5UNU2 Faucet Solenoid Repair Kit RPG76-0039 SHEP7 
Mixing Tee, Brass P6900-MT-1-XL 30PT30 Medium Perfect Valve Red RPG05-0534-CA — 32WT27 
Mixing Valve P6900-ADM-XL 33KJ84 Repair Kit, Includes (2) Spindle, O-ring, (2) Washer RPG03-0259-RCP — 5NPT7 
Control Power Converter P6900-ACA 50М01 Repair Kit, Includes Handle Insert, Set Screw RPG05-0523 5NPT9 
Box Solenoid Rebuild Kit P6900-SRK 4UZP3 Repair Kit, Includes Replacment Lever Handle RPG04-0296-PC ^ 5NPT8 
5UNU2 Spout Assembly, Brass P6920-XL-1 30PT20 Seat Washers and Screws, Chrome RPG45-0033 3HER2 
Spout, Brass, Plastic, Copper P6913-XL-1 30PT19 Vacuum Breaker Repair Kit RPG05-0520 3HER7 
Spout Base, Brass, Plasto Copper P6915-XL-1 30PT26 Widespread Standard Trim Repair Kit RPG10-0070-PC — 4NGX8 


Thread Thread 
Thread = Size Flow Item Pkg. Thread Size Flow Item Pkg. 
Size Type Rate Std. No. Qty. Size Type Rate Std. No. Qty. 
Threaded Faucet Aerators & Flow Restrictors, Chrome Finish Male igpm  NSF61  4XGF3 
Aerated Male 120рт  NSF61 46CF56 
Ғета 2арт М5Ғ61 46СЕ70 Male .2gpm NSF61 46СЕ61 


1 
1 
е 12g S i 1 il 5 A 1 
ні m. Female 1.50рт  NSF61 . 4XGH1 1 Male — 1.5gpm NSF61 — 4XGF4 1 
Aerated Laminar Spray %4in-27-Female 1.8 gpm NSF6I  46CF74 1. i75, Mae 15фрт NSF6| 4XH8 " 1 
~ 5:24 Feme 126m МРТ НТ — 1 Male TS eom МЕГ М 7 31 
emale 1.2 gpm ale .8 gpm 
An t 16 Female 1.5gpm  NSF61  4XGH3 1 Male — 2.2gpm  NSF61 —4XGF6 1 
in-24 Female 1.8 орт  NSF61 46СЕ75 1 Male 220рт  NSF61  4XGH9 * 1 
má T Female 2.2gpm NSF61 4Х6Н5 1 Laminar 
- Male — 1.2gpm  NSF61  46CF69 1 EZ 
Unthreaded Threaded Faucet Installation : ^ Male 15 apm NSF61 4XGG8 1 in 94 Female 1.8 орт МР 61 46CF76 1 
4XGL4 46CF70 Outlet Wrench in-27 Male  1.8gpm  NSF61  46CF73 1 Yoa 
Adapter | | 4XGK1 Male 22 gpm NSF61  4XGG9 T іп-27 Female 1.59pm NSF61 4Х6801 1 
C» келе МЕ oe us ds | Dh M Е Е Е ЕЕ 
Faucet Aerators & Outlets in-27 Female im NSFC] Шз 1 7-2 —Dud Lom МӨ  3UUZB — 50 
Female 22 apm NSF61 4Х002 1 1% " mE 
= OEM quality Dual i gpm NSE 81 AXGGa { п 197 Male 1.5 дӧрт NSF61 4XGF5 1 
; ша gpm pray 
Connect to the end of a faucet spout to direct the water Dual igpm  NSF6i 80076 * 40 %іһ-27 Female 0250рт NSF6I 1UNIBi . 1 
stream, minimize splashing in sink basins, and reduce Dual opm Nore 50025 50 Ained pomak 0:5 gpm МР1 ТІНІ 1 
water use. These parts are added to faucets for flow- Dual — 129pm МЕТ detr = 1 Female Obom NSF 61—10N187 * — 1 
control applications and used as replacements for Dual 12 gpm Nero! 46052 . Е We in-27 Male 033 gpm ҚАТ Б! 104180 1 
ual .2 gpm ale .35 gpm Ы 
aerators that block water flow, cause the water stream to Dual 1.2 орт  NSF61 46СЕ60 50 р Wale 0.5 орт МӨР6І 1082 - 1 
sputter, or allow dripping from the spout. Dual 5gpm МЕ61 4XGG5 — — 1 : Male — 0.5gpm NSF61 10М186 1 
1545 in - Dua — 1.5 арт NSF61 —4XGJ2 1 Sis п-27 Female 0.35 дрт NSF61 10М171 1 
Unthreaded Faucet Aerator Inserts and Flow 27, Уа kual 3 gpm NSF 5! 21042 = H Е ue Female 0.5gpm NSF61  4XGF7 1 
Restrictors—Easily fit into faucet spouts. in-27 —pua 15 dm NSF61 4ХСМ6 50 Dua 035 арт NSE 9 10172 i 
В Dual 1.80рт  NSF61 10М177 1 ua .35 gpm id 
Threaded Faucet Aerators and Flow Restrictors— Dual 1.89pm NSF61 10N179 * 1 Dual 0.35 gpm NSF 61 10М192 6 
Dual —1.8gpm  NSF61  46CF65 6 ;,.. Dual 0.35gpm NSF61 10194 * 40 
2... ‚ш oz ЕЕ Е а ш. 
Faucet Outlet Adapters—Allow the faucet spout to be Dual — 220m NSF6T 4Х667 1- 1-27 pua 056m МӨТ AXO 7 1 
fitted with different types of aerators and adapted to suit Dual 22 арт МБЕ gr АЙЫЗ * 1 Dual 05 арт ЛБЕ d Di . Ea 
different applications. Dual — 228pm МОРТ —UVAD * 40 | Dual — O5gpm NSF61 5UUZA 50 
" sai А Dual 220рт  NSF61  4XGN7 50 ‘%ein-27 Male 0.35gpm NSF61  10N170 1 
Faucet Aerator Installation Tools—Aid in the instal- 3 E" в Male 0.35 did NSF61 10N173 * 1 
lation and removal of clogged faucet aerators. Tools fit a in - 27 Male 03 m БЫЗ Eon z 1 
compatible aerator and faucet without causing damage. Thread Thread Item Pkg. 
Flow Item Pkg. Size Connection Size Type Finish Std. No. Qty. 
Rate Std. No. Qty. Faucet Outlet Adapters 
Unthreaded Faucet Aerator Inserts &  *AinGH | Large Diameter, 54 in MGHT Male Unfinished | NSF61 — 4XGJ9 1 
Flow Restrictors, Acetal Finish эе, и nzr 196 іп-24 Female x 5%4 in-27 Male pual Chrome NSF l ERE 1 
Aerated ^e in -27, a in - = ale cetal 
NSF 61 46CF55 1 Te in-27, 5964 in-27 134e in-27 Male x 5%4 in-27 Male Male Chrome NSF61 20К844 1 
1.2 gpm NSE 61 AGCF68 1 my ТЕН 15/6 in-27 and 5% in-27 Dual Chrome — NSF61 20К848 1 
B С "Ив in -27, 9968 In -27 M Acetal NSF61 10N196 1 
NSF 61 4Х614 1 i = ale cetal 
1.5 gpm NSF61 AXGL7 1 Te in-27, 996 in-27 16 in-27 and 5964 in-27 x зіп Male Dual Chrome — NSF61 20K846 1 
NSF 61 46CF64 1 5964 In -27 3 Sleeves Small Opening x 5%4 in -27 Male Male Chrome NSF61  20K850 1 
1.8 gpm NSF61 AGCF72 1 Multiple Thread Sizes = Dual Chrome — NSF61 20K851 1 
1 gpm NSF 61 4XGL3 1 Item 
32mm NSF 61 4XGL6 1 For Use With No. 
£g NSF 61 4XGL8 1 Faucet Aerator Installation Wrenches 
Laminar 10N170 to 10N172, 4XGF2 to 4XGF9, 4XGG1 to 4XGG9, 10N175 to 10N177, 101180 
AXGK1 
1.5 gpm NSF 61 4XGL5 1 1010М183, 4XGH1 to 4XGH6, 10N194, 4XGN5, 50026, 5UUZ7, 50029, 5UVAO 
Spray 10N184 to 10N187 10N198 
0.35 gpm NSF 61 10N188 1 10N173, 10N174, 10N178, 10N179, 4XGH7 to 4XGH9, 4Х6.Л to 4XGJ3, 10М192, 10N199 
әр NSF 61 101189 1 104193, 4Х619, 5UUZ4, 50075, 4XGN1 to 4XGN4, 4XGN6, 50028, 4Х6М7 
0.5 gpm NSF 61 AXGL2 1 * Vandal resistant. 


2750 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ETT! 


1-800-GRAINGER (472 


-4643) 


PLUMBING 
Plumbing Tools, Plungers & Automatic Flush Valves 


Plumbing 
Specialty Tools 


Superior Tool Е 


Item Item Water Key 
— Description Brand No. - Description Brand No. 1WJT1 
rusl ullers 
4 In 1 Pipe Cleaning Brush Superior — 1LNX4 Compression Sleeve Puller Superior — 1LNX7 i 
Caddies Riser Removal, ^ in, 3 in Cap. Superior ^ 6CXE2 ы” 
Nipple Caddy, for % in Nipples Harvey 4NDN2 Plumbing Specialty Tools 
Nipple Caddy, for 34 in Nipples Harvey 4NDN1 Tub Shower Valve Socket Set 5 Piece Superior — 1LNX5 Item 
RR mam - Superi 1LNY2 RES y h 26WK2 Tub Drain Wi it Топ I[Length R Ss І 5200082 
rain Stic uperior rum Tap Wrenci _ — ub Drain Wrench, 4 in Overall Leng ectorseal 
кап Tool Remover Superior —45W755 sink Drain Wrench, For Pipe Superior 45W758 Шап ЕН 6% Superior 1LNY7 
Combination Street Key, 30 in L — 1WJU2 Sink Drain Wrench, For Pipe Superior  1LNX6 Tub Drain Wrench, 7.7 in Overall Length = — 447M48 
Combination Water Meter Key, 12 in L — 1WJT9 Sizes 11⁄4, 1%, and 2 in Cap. : Universal Faucet Wrench Superior 45М/754 
шо Valve Keys — 1WJT1 ink Drain Wrench, 1 103 in Сар. Superior 2014 Water T Wrenches, 12 = 34A517 
00 ink Drain Wrench, 1 to З in Cap. — in, 15 in Handle Lengt! 
Pex Crimp Tool Superior 4XLF3 Sink Drain Wrench, 114 in Cap. Superior ТІМҮ4 Water Shutoff Wrenches, Superior  2GWK3 
Sink Drain Wrench, 1% in Cap. Superior — 1LNY3 15 in Handle Length p 
TR 1 шті i БЕ АШ 
=! 3 > к=з шаш 
Plungers and ndi % 
g e 4LW44 | 
Drain Flushers 
Clog-Buster—Unclog drain pipes in seconds without 
harmful chemicals. Attach to standard 34" garden hose fitting. 
Plunger Сир Handle Handle Item <еФиемгон Standard 
Item Material Dia. Length Material Brand — No. 
Plungers ЗММА4 SLOAN. 
Plunger — Rubber —6 vain 21 in Wood Korky 2®\М7б 
unger — ubber Ain in Woo orky 
Dip a With Premium 5% in 16 іп Plastic Korky 2XLD4 Bedpan "m | 
Forced Cup — Durable А м П 
Буса! бір Ditis дп вп Wood — АШТ Washing 1 
БСВ СІ? Rubber Sin 19in Wood — 1G Systems Е 
Forced Cu Durable i i А А — 
Plunger P Rubber бп 21in Wood — 1818 = ADA compliant with Hai 
Bunge Plastic 7іп  12in Plastic -- STF30 vandal-resistant D 
-— Drai 17% іп 10 31 Ch 3NWA4 оро 
og-Buster Drain opener, 172 in to 3 in erne i 
Clog-Buster Drain opener, 4 in to 6 in Cherne 3NWA5 48H474 1. Lt - 
oan has expose - 
“ = diaphragm-type, closet ==, 3EPV4 
П flush valve for floor- Mfr. Item 
Toilet Supports | b mount or wall-hung Description Model No. 
Plunger Splash Guard—Clear splash guard Jj €» bowls with a 112" top Баа — SLOAN peu 
Á f :9 gpt, oyal -1. 
helps keep water from splashing out of the toilet € spud. All have 1-pc. n, Diaphragm. y 
bowl. 126702 | body to keep spray ІШ Rough- ROYAL BPW 1000 4LW44 
a Fits most round or elongated toilets - arm upright. Include Bedpan Washer Retrofit Kits, AMERICAN STANDARD 
п А = А 20 їо 80 psi Press. Range, 1/2 inInlet — 6047800.002 24РҺ45 
Toilet Supports—Use with most wall-mounted J valve body, stop body, 20 to Ei ps Fress. Rango, {in Inlet 6047815.002  24PR46 
toilets to increase capacity up to 1000 Ib. 126703 diverter body, and Beapan Washer Retrofit Kit, 
a Fit round or elongated toilets М diverter pivot, except orBedpanWasher — DV100 ALW53 
Е iiem American Standard has or Sloan bodoan Wakhan” DV130 3EPV7 
" Hane — Rated Шв Material x Model ais no valve. For informa- oilet Valve Bodies DV1 SEPV4 
unger Splash Guar isposable astic justable j Diverter Valve Kit DV50A 2XU45 
ШЕП PxbiePVC.Hgh-sinx ¥ in 612011919-S 120703 | tion on standards, go to -Pivot Replacement Kit DViO03A — 2Х44 
pp Impact ABS, Steel 7 “іп x 14 іп 612011919 120702 Grainger.com. Spray Arm Repair Kit DV32AA 2VEE2 
Automatic 
рана 
Flush Valves A þpmericsoenStandord SLOAN, ZURN. 16T986 


American Standard— 
Touchless Sensor models 


have a chrome finish and a Fixture Gal. per Spud ^ Inlet Basic Power Ж Mfr. Item 
proximity sensor for hygienic АИЙ an sa иг Coupling Size $оигсе Finish Model No. 
hands-free operation with 1 gp Пип 1%in fin Battery Chrome 6065111.002 31AA30 
mechanical override. Self- Dis VE 11%in 1Уіп din Вайегу Chrome 6065761.002 161991 
Cleaning piston helps prevent 128 apt 1 Е in 1 zm 1 in Battery Chrome 6065127.007 157907 
; in- бар 5 in in in attery hrome І 
Clogging and reduces main 0,128 apf 1 vin An Ain Вайегу Chrome 6063013.002 161990 
tenance. Range and flush Urinal ^ 0.5 gp 11 № Ш 5 in 5 in Battery Chrome 6063051.002 167989 
volume can be adjusted ‘aaa Bir gpf 110 іп У in Ys in Battery Chrome 6063101.002 167988 
Wales дары 4. oet 12801 Пип 16п tin Electric Chrome Royal 111-1.28ESS 6UYN2 
ODIO ea Ae 500 Sepa" t6gp 11 Zin їйїп in Electric Chrome Royal 11 ESS 4FEUS 
rately on Grainger.com. Uim {gpf 11 іп 3A in % in Electric Chrome Royal 186-1 ESS 4FEU6 
urn 
Sloan—Sensor-activated iin 1%in din Вайегу Chrome ZTR6200EV 22LU02 
with exposed, diaphragm- olet 1250! qvin tin tin — Battery  folished  ZERGOO0AV-HET-CPM 46CE26 
type flushing system. 3-sec. AE rs п n Tm Tin Battery = Chrome Е ZTREZOT WST Bu 
i gp ? n 4 In ІП attery rome Plate e 
delay. Courtesy Flush override ring Б tin Зат in Battery Chrome Plated — 7TR6203-FWS — 221005 
button on toilet type only. {gpf Hin Ain Яіп Battery Chrome Plated  ZTR6203-WS1 22004 
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Zurn—Include actuator, control stop, internal seals, piston kit, sensor, and vacuum breaker. 
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PLUMBING 
Automatic & Manual Flush Valves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


= Brand Battery 
Automatic Flush Valves SLOAN. қаш, HUP coming, мы Ма) ұшы) Nr 
a 11%" rough-in ECOS/G2—Install exposed, battery-powered, sensor-oper- "Toilet Automatic Flush Valve, Inlet: T in IPS 
For information on standards, ated flush valves on floor-mounted or wall-hung top spud ^ Ecos 1-1. 1.28.16 Tin ЕС058111 2VEF7 - - 
go to Grainger.com. bowls to help meet ADA requirements. Features include Sloan 128 Tin | 6281111,28 SUUS? = = 
3-sec. flush delay, manual override button, unit reset, and G2 3.5 iin G2 8110 300611 — 
unit shutdown. 3-yr. warranty. Urinal models have courtesy sloan 1-1- 129.16. 1 zn = = SAR ЗЕТХЕ 
flush 24 hr. after last flushing cycle. Full units include valve 5015 16 Tin = = Solis 8111-16 3ETX7 


body, tailpiece, and control stop. Urinal NUES Flush Valve, Inlet: % in IPS 


Sloan — 9 Yin ECOS 8186-0.13 OR SUVEST — — 
А 0.25 уіп ECOS 8186-0.25 OR5XTG3 — — 
SOLIS—Automatic, sensor-operated flush valves use ECOS — 72 Yin ECOS 8186-05 OR BXTG7 = = 
photovoltaic technology to convert just about any natural Sloan 1 Yin G2 8186-1 ШЕН - - 
or artificial light source into power; по need for electricity. 02 To —an 628176 300539] NN AN 3 
d , f Sloan Ё A in olis 8186-0.5 5ХТ06 
Include LED low-battery indicator, instructional wall plates, 246 is zm = = ШЕНІ БЕЗІ. ЗЕТ 
urani : à ^ in — — olis -1. 
vandal-resistant stop cap, and manual override. Bakery Lite Battery Solar 
ear 
Brand and Gal. per Flush Flushes Mfr. Item Mfr. Item 
Dual Flush Series For Use With Flush — Mode* per Month Model No. Model No. 
Retrofit Kit Toilet Automatic Flush Valve Retrofit Kit, Sensor Range: 151 in to 30 in 
Sloan Exposed Flushometers 1.1,1.28, 1.6 SF буг EBV1004A 3ETV5 — — 
2VEF9 Toilet Automatic Flush Valve Retrofit Kit, Sensor Range: 22 in to 42 in 
Sloan Sloan OPTIMA Flushometers 1.1, 1.28, 1.6 SF 6 yr @ 4000 = = EBV1005A 4FEZ5 
5 Sloan OPTIMA Flushometers 1.6 ES 6 yr @ 4000 ECUS RETS " — EBV1007A 4FEZ7 
Dual-Flush—Detect user presence and PCOS Exposed Flushometers 1.4, 1.28, 1.6 Hush 3yr @ 3000| "буру ^ — 2VEFO — — 
duration to determine more-efficient effective Sloan G2 Sloan Exposed Closet Flushometers 1.6, 3.5 ES 3 yr @ 4000 RESS-C 3UU59 5 SEDE = 
flush volume—reduced cycle for liquid waste; Sloan Sloan Exposed Closet Flushometers 1.1, 1.28, 1.6 uch 6 yr @ 4000 - — | Еу вит 3ETY5 
i it- i Solis Sloan Exposed Closet Flushometers 1.28 SF 6 yr @ 4000 = — [Solis RESS-C-1.28 ЗЕТҮ1 
full cycle for solid waste. Split button design Sloan Exposed Closet Flushometers 1.6 SF буг 4000 = — Solis RESS-C-1.6 ЗЕТҮ2 
allows manual activation of either cycle. Include -Urinal Automatic Flush Valve Retrofit Kit, Sensor Range: 15 in to 30 in 
: е Ы. 
control module, flex tube diaphragm, installa- E CAS M 0.25 SF Зуг@ 4000 G2 RESS-U-0.25 5ХТ65 = = 
tion strap wrench, screwdriver device, and 2 Bro: - 
Sloan G2 Regal Pro and Regal 0.5 SF 3yr@4000/G2RESS-U-0.5 5ХТ64 = = 
instructional wall plates. Flushometers, Sloan Royal : y ` 
Sloan Exposed Urinal Flushometers 1.0, 1.28, 1.5 SF 3yr«4000| 62 ҺЕ55-/ 30060 — = 
it Kitc— ite fi Regal Pro and Regal E un ME " ЕТЕ 
КЕ i m 
» Sloan Regal Pro and Regal 0.5 SF буг@ 4000 = — | Solis RESS-U0.5 5XTG8 
tailpiece, or control stop. They allow a flushom- Solis Flushometers, Sloan Royal Dual А 
i Sloan Exposed Urinal Flushometers 1.0, 1.28, 1.5 ua’ 6 yr @ 4000 — — Solis RESS-U 3ETY3 
eter to be converted from manual to automatic Flush 
i T i Urinal Automatic Flush Valve Retrofit Kit, Sensor Range: 22 in to 42 in 
operation for hands-free flushing. Include а full д Sloan OPTIMA Flushometers SF 6yrG4000] — = ЕВ/1006А 4FEZ6 


diaphragm assembly. * SF = single flush. f Include 4 AA batteries. 


тоіат Standard ы ^ = Recommended operating pressure: = 1112" rough-in 
! 20 psi (flowing), 80 psi (static) 
Manual | Feature self-cleaning brass piston with integral wiper spring 
Piston-Type Ў 16T981 that helps prevent clogging and reduce maintenance. Nonhold- 
Toilet open handle, chloramine-resistant EPDM seals. Valves include 
SLOAN. nus | Flush Valves sweat solder kit, cover tube, and wall flange. ADA compliant. 
ZURN Descripti E" sh dnlet$i 2 Model Кт 
* escription us! niet 5126 ouplin опе 0. 
аласыны Е DB Dr GN NN 
n "LE Ст ЕШШ 
Automatic ы us 1 ein IPS Yin 6045101002 167983 
Side-Mount M І Dual Flush Val а Dual Flush 
anual Dual Flush Valves and Dual Flus' 
Flush Valves 


Valve Handle—Handle converts existing flush 
valves to water-conserving units that allow 
either full or partial flushes: lift handle for liquid 
waste; push down for solid waste. Handle has a 
green-colored antimicrobial coating. Include 2 
instructional wallplates. 


= 11%" rough-in 

Battery powered valves can be used with 
floor-mounted or wall-hung top and spud 
bowls. Suitable for left- or right-hand supply; 
include valve body, tailpiece, control stop, and 


4 С batteries. User-friendly 3-sec. delay. 5-yr. us Gal. per Inlet Spud Rough- Flush Valve Міг. Item 
manufacturer's warranty, except Zurn models Ші кып біне Size Coupling |n — Design Model No. 
are 3 yr. only. ADA compliant when properly " ber = Е ПЕ zum T zn CU CROWN 1-72 mE 
z in 21П ?|n Diaphragm 
ASMEAT12.19., except Zum models. ғу Be an USA A 
-19.2, except Zurn models. DOWN for solid waste Ё in ^ in in Diaphragm Royal -1. 
Шы А 1.6 Tin IPS 1%іп 11 %in Diaphragm Royal 111 41W39 
Gal.per Spud Mfr. Item Dual-Flush Handle = Toilet 1.6 linIPS 1Фіп 11 72 іп Diaphragm REGAL 111 ХІ 2VEC7 
Flush Coupling Brand Model No. 2XU39 кү 1.6 linIPS 1%т 27іп Diaphragm  Royalii6 1.6 — 4LW40 
Toilet Automatic Flush Valve, Inlet: 1 in IPS Ый ЕЕ 1 Ш Hs Te Ш РАШ Diaphragm nce ТИШ x: can 
1 Yin Sloan SLOAN 111-1.28 DFB SMO 5XTF9 . іп 2 in о in Diaphragm 
128 -tyin Zum 7ЕҢБОООРГ-НЕТСРМ swvar| Manual SLOAN. 35 ТіпіР5 1%2in 27in Diaphragm Royal116_  5P011 
16 17% іп Sloan| Sloan 111 DFB SMO 21874 0125 “in IPS Жіп 11 7 іп Diaphragm — Z6003PL-ULF —46CD88 
6 Yin Zum | ZER6000AV-WS1-CPM 2veH | Plush Valves 0125 Yin IPS “іп 11% in Diaphragm Royal 186-0.13  GUYNS 
35 Tein Sloan| Sloan 110 pe SMU 2LRZ5 0.25 in is din 11 Yin Diaphragm Royal 186-0.25 ЭАТП 
9 Тіп Zurn ZER6000AV-CPM 2VEH8 -spinni 05  AiniPS %in 11 %in Diaphragm Royal 186-0.5 2/Е03 
Urinal Automatic Flush Valve, Inlet: % in IPS Exposed valves have free-spinning, 0.5 гіп ІРО %in 11 іп Diaphragm REGAL 186-0.5 ХІ 2VEG4 
Yuin Sloan|SLOAN 186-0.) DFB SMO 5xTGo | Vandal-resistant stop caps. Integral Urna 1  3inlPS Жіп 11 06 п Diaphragm | Ноуа 186-1 аА 
08 twin МИС enesswostOo  aagnze | Vacuum breaker helps prevent back {15 —Yem [PS Иш ТУ ЛЫ ТІ Бан SPOTS 
1 Zin Slo Sloan 186-1 DFE 5М0 21825 | siphoning. ADA-compliant oscillating, 15 Уп PS Xin 11 Yin Diaphragm REGAL 186 XL 2МЕ02 
Жіп Zurn | ZER6O03AV-WS1-CPM —2VEJ2 | nonhold-open handles and an adjust- 3.5 ТіпіР5 1%in 117 іп Diaphragm __ Royal 180 5Р012 
0125 іп Zurn ZER6003AV-ULF-DPM 6ВК08 Tie 8 For information m 35 Tin IPS 1Y^in 11% in Diaphragm REGAL 180 ХІ 2VED1 
15 in Sloan| Sloan 186 DFB SMO 2LRZ7 p . Г Dual Flush Handle, For Use With Royal and Regal Flush Valves 
: Yin Zurn ZER6003AV-CPM 2VEJ1 | standards, go to Grainger.com. WES212A 2XU39 
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PLUMBING 
Flush Valve Retrofit Converters & Flush Valve Repair Parts 


American Standend (ЮОМОЕМ ZURN. SLOAN. ШЕ ; 
y 
Automatic Flush Valve Retrofit Kits ане нні (em 
ADA compliant, except for 448N68 2ТЕТ9, 2TEU1, and 1GAB3 allow 1GAB3 1GAB2 
and 448N69. All include 4 C batter: you to slide the unit over the flush Gal. per Fixture Sensor item 
ies and installation tools. valve handle and tighten for fast Brand and Series Flush Type Mounting Type Range No. 
j i Automatic Flush Valve 
Side-Mount—Install without installation NAA ES Wes a true American S S i | = 15 ¥% in to 
: mechanical override. merican Standard Selectronic 1.28 gpf Toilet 31 oin 167987 
water shutoff. Adjustable sensor : Automatic Flush Valve Retrofit Kit р Я 5 
range. 24-hr. courtesy flush option. Тор-Мошпі--400676 is all-metal Moen Commercial 1.6 gpf Toilet Top Mount Tinto18in 400676 
Valve body, supply stop, or vacuum construction with easy battery Zurn m To, Toilet/Urinal Side Mount 12into44in 2VEJ4 
breaker not included, except access. 25CH56 has a chrome- Rubbermaid Commercial 0 Tollet/Urinal пац Handle Mount 12 is Е in 2mm 
j А oilet/Urinal Over the Handle Moun in to 48 in 
20CM32 comes with a valve body. plated plastic EZ Flush Sensor mM 0 Toilet/Urinal Side Mount 15 in to 42 in 200M32 
448N68 is for Sloan and Zurn flush — unit with 3-yr. battery life. 0 Toilet/Urinal Over the Handle Mount 26 into 32 in. 1GAB3 
valves. 448N69 is for American Zurn 1016. Toilet/urinal Top Mount 6into40in 25CH56 
Standard and GEM flush valves. American Standard 0 Toilet/Urinal Side Mount 8into48in 448N68 
American Standard GEM 0 Toilet/Urinal Side Mount 8into48in 448N69 
Rubbermaid Commercial 0 Toilet/Urinal Side Mount 8into48in 2TEU2 
Sloan 0 Toilet/Urinal Side Mount 8into54in 1GAB2 
SLOAN. 
Manual Flush Valve Repair Parts and Kits 
For additional parts, call 1-800-GRAINGER (472-4643). For an even larger 
assortment of repair parts and kits, go to Grainger.com. 
Mfr. Item 
Key Description Model No. 
A Flush Valve Cover, Royal А72 2Х043 
Outside Cover, Regal R10 3ERD6 
B Inside Cover А71 2XU12 
Relief Valve, White, Toilet A19AC 2XU10 
C Relief Valve, Black, Urinal A19AU 2XU11 
Relief Valve, Green, Toilet/Urinal A19ALC 2VEG9 
D  Molded Disc A15A 2XJ98 
E Disc, Black Rubber A156A 2XJ96 
Guide Assembly, 1.6 GPF, Toilet А151А 2VEG5 
F Guide Assembly, 3.5 GPF, Toilet А152А 2VEG6 
Guide Assembly, 4.5 GPF, Toilet A163A 2XJ99 
Guide Assembly, 1.0 GPF, Urinal A155A 3EPU5 
Diaphragm Assembly, 1 28 pf, pign, Efficiency Toilet A1045A 4FEU7 
Diaphragm Assembly, {.6 GPF, Toilet, Royal A1041A 4FB32 
Diaphragm Kit, 1.6 GPF, Toilet, Regal AMA 4LW51 
Diaphragm Kit, 2.4 gpf, Toilet, Royal А1044А ЗЕР02 
Diaphragm Assembly, 24 apt. Toilet, Regal A44A 3EPU7 
Diaphragm Kit, 3.5 GPF, Toilet, Royal А1038А 4FB31 
Diaphragm Kit, 3.5 GPF, Toilet, Regal A38A 5P213 
G  Diaphragm Kit, 4.5 GPF, Toilet, Regal АЗбА 5P211 
Diaphragm disserit 0.25 gpf Toilet, Regal A1047A 5XTF6 
Diaphragm Kit, PF. Urinal, Royal A1043A 2VED7 Complete Control Stops 
Diaphragm Kit, he GPF, Urinal, Regal A43A 2VED6 Vandal-Resistant, % in, Adjustable H700A 2VED9 
Diaphragm Kit, 1.0 GPF, Urinal, Royal A1042A 4FB33 Vandal-Resistant, 1 in, "Adjustable H700A 2VED8 
Diaphragm Kit, 1.0 GPF, Urinal, Regal A42A 4LW52 Adjustable Screwdriver Control Stop for H-710-A 2VEC2 
Diaphragm Kit, 1.5 GPF, Urinal, Royal А1037А 4FB30 y —Regal Closet Flushometers, 1 in 
Diaphragm Kit, 1.5 GPF, Urinal, Regal АЗТА 5Р212 Control Stop for Regal Closet Flushometers, % in H710A 2VEC3 
Handles Adjustable Screwdriver Control Stop for H790A 2VECA 
H Gasket, Pkg. of 48 A31 2VEG7 Regal Closet Flushometers, 1 in 
| Handle Packet, Pkg. of 12 B39 2VEH2 Control Stop for Regal Urinal Flushometers, 34 in H790A 2VEC5 
J Handle Coupling AG 2XU42 Miscellaneous Parts 
к . Handle Repair Kit B51A 2XU13 Hydraulic Actuator Cartridge Assembly HY32A 2VEA5 
Handle Repair Kit B50A 5E545 Hydraulic Actuator Assembly Hy83A 2VEE8 
L Handle Kit, ADA m _ В7ЗА 5E544 Super Wrench 150 2VDZ8 
Handle Kit, ADA, Antimicrobial B73A-SG 2vDZ9 Wheel Handle Stop Repair Kit H541AWH 2VEE1 
V Handle Grip Sub Assembly, ADA B74A 3EPU8 Disc A56AA 2VEG8 
W Socket Assembly B7A 5ХТН2 Washer Set Repair Kit А156АА 2XJ07 * 
Vacuum Breakers P Repair Kit, 1 in Connection, w/Stop H1006A 5XTH3 
M —Vacuum Breaker Repair Kit, Regal V551A 5Е546 Slip Joint Coupli ing, 1V in F2AT 2VEA2 
Vacuum Breaker Repair Kit, Royal V651A 2XU35 Slip Joint Coupling, 17 in, Pkg. of 2 F2AA 2VEA4 
High Back Pressure Vacuum Breaker Assembly, % in x 9 in V600AA 4 Х9 GNB11 Spud Coupling Assembly, 1% x 3 in F56A 2VEA3 
High Back Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1 VA inx 9 in V600AA 112X9  6NB12 Spud Coupling Assembly, % in РДА ЗЕВАб 
High Back Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1% in x 9 in V600AA 1Y x9 2/Е62 Handle Assembly B32A 2VEHT 
Vacuum Breaker Assembly, 117 in x 13% in V600AA 1 1? X 13 % 3ERF2 Spud Coupling Assembly, 1% in A1010A 3EPU1 
Vacuum Breaker Assembly, 1% in x 21% in V600AA 1 12 X 21 ў 3ERF3 Toilet Valve Bodies A3A 3EPUG 
Vacuum Breaker Assembly Assembly and Pipe, 1 VA inx 15 in V500AA 112x15  2VEA6 Push Button Assembly C70A 3EPU9 
Vacuum Breaker Assembly Assembly and Pipe, 1% in x 24% іп V600AA 172 x 2472 2VEC6 Stop Cap H573A 3ERC6 
N Vacuum Breaker Assembly, % in x 9 in V500AA %Х9 ЗЕВЕЗ Stop Cap H582 3ERC7 
Vacuum Breaker Assembly, % in x 10 % in V500AA % X 10% ЗЕҢГІ Friction Ring, 1 Ye in x 1% in, Pkg. of 24 G44 4ДҮЕ5 
Vacuum Breaker Assembly, 1 14 in x 9 i in V500AA  1/4X9 ЗЕВЕ2 Gasket, 1% in, Pkg. of 48 VBF511/2 4ДҮЕ9 
Vacuum Breaker Assembly, 1 Yin x9 in V500AA 1%X9 ЗЕНЕ4 nside Cover, Old уе (рге 1971) Att 3EPU3 
Vacuum Breaker Assembly, 1 12 in x 10 іп V500AA 1 12 X 10 % 3ERE5 Piston Assembly CN1002A 3EPV1 
Vacuum Breaker Assembly, 1 % in x 13 ^ in V500AA 1 12 X 13 % 3EREG Piston Assemb! у CN1003A 3EPV2 
Vacuum Breaker Assembly, 1 12 in x 21 4 in V500AA 1 12 X 21 % 3ERE7 Stop Cover Bonnet H622 3ERC9 
Vacuum Breaker Assembly, 1 № in x 24 Y^ in V500AA 1 7 X 24 % 3ERE8 Wheel Handle Control Stop, 1 in H730A 3ERD1 
Vacuum Breaker Assembly, 1 ¥ in x 32 in V500AA 1% X32 3ERE9 Manual Flush Valve Locking Devices, Pkg. of 12 H552 ДАҮЕТ 
Spud Coupling Assembly, % in FSAW 2Х030 Gasket, 1 4 in, Pkg. of 48 VBF511/4 ААҮР1 
o —Spud Coupling Assembly, 1 У in F5AU 2XU29 Dual Filtered Diaphragm Kitt| Standard Diaphragm Kitt 
Spud Coupling Assembly, 1 7 in F5AT 2XU28 Mfr. Item Mfr. Item 
Friction Ring, 1 % in Royal and Regal, Pkg. of 48 F3 4AYE1 Type GPF Model No. Model No. 
Tailpiece/Stop Repair Master Repair Kits for Sloan Royal & Regal Flushometers 
P Тай Piece Assembly H550 2VEH6 (Incl. Individual Pieces of G, K, M, & R) 
Tail Piece Assembly, 2%c in, Adjustable H551A 2XU33 0.5 A1106A 2XU37 R1011A GUYNO 
Q Tail Piece Assembly, 3 “в in H551A Ўв 3ERC1 Urinal 1.0 А1107А 2XJ95 R1005A 2VEE7 
Tail Piece Assembly, 4 Ив in H551A 4/16 ЗЕВС2 1.5 A1108A 2XU38 R1002A 2VEE4 
R O-Ring, Pkg. of 24 H553A 2XU34 1.6 А1101А 2XJ04 В1004Ү 2VEE6 
g Vandal Resistant Stop Cap, % in H1009A 4LW58 2 = — R1012A GUYN1 
Vandal Resistant Stop Cap, 1 in H1010A 4LW59 Toilet 24 A1103A 3EPUA = — 
T Control Stop Repair Kit, % in H543ASD 2XU32 3.5 A1102A 2XU36 R1003A 2VEES 
Control Stop Repair Kit, 1 in H541ASD 2XU31 45 = = R1001A 2VEE3 


* Includes D, Е, Н, | individual pieces, not full package quantity as noted in table. {Kits include diaphragm, handle repair kit, and vacuum breaker. 
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PLUMBING 
Flush Valve Repair Parts 


Flush Valve Repair Parts 


Key Description For Use With Series 
Manual Flush Valve Outside and Inside Covers 


A Outside Brass Cover, 26000, 26001, 26003, 


Chrome Plate 
nside Cover, Plastic 26010, 26014, 20017 


B 
Flush Valve Relief Valves 
C Closet Relief Valve 


Urinal Relief Valve 
Flush Valve Diaphragm Repair Parts 
D Guide Assy. 

oilet Kit, 1.28 gpf 

oilet Kit, 1.6 gpf 

oilet Kit, 1.6 gpf 

oilet Kit, 3.5 gpf 

oilet Kit, 3.5 gpf 


Urinal Kit, 1.0 gpf 


Urinal Kit, 1.0 gpf 
Urinal Kit, 1.5 gpf 
Urinal Kit, 1.5 gpf 
Flush Valve Handle Repair Parts 


F Handle Nut Coupling 


76000, 26010, 26014 
26001, 26003, 76017 


26000, 26010, 26014 


26001, 26003, 26017 


26000, 26001, 26003, 
26200, 26201, 26203 


G — Handle Gasket 76200, 26201, 26203, 76210 
H Handle Repair kit 28000, 7801, 78003, 


26200, 26201, 76203 

[ АРА Handle Assy. 76200, 76201, 76203, 76210 
Flush Valve Tailpiece and Stop Repair Parts 

J ailpiece Locking Ring Z6100AV, 76011, 26140, 
O-Ring, For Use 26142, 26143, 26144, 76150, 


K Ring, Fo 26152, 26154, 76155, 
A ыы, 76190, 76195, 76196 
top Nut, Coupling, Use 
LAP Control Stop. 26000, 76001, 26003 
ZER6000, ZER6001, ZER6003, 
M Tailpiece Assy., 276 in Z6200PEV, ZEMS6000AV- 
IS, ZEMS6003AV-IS 
76000, 26001, 26003, 76140, 
N Control Stop Repair 26142, 26143, 26144, 76150, 


Kit For 1 and % in 


26152, 26154, 26155, 
26190, 26195, 26196 


* Zurn AquaFlush. ¢ Zurn AquaVantage. 


4FB36 


SLOAN. 


Automatic 
Flush Valve 
Repair Parts 


Mfr. Item 

Description Model No. 
Hex Wrench EBV119 ЗЕРХ4 
Push Button Assembly EBV123A 5ХТН4 
Inside Cover Assembly, Incl. Solenoid —EBV145A 2Х050 
G2 Sensor Assembly, Toilet EBV146A-C 2XU22 
G2 Sensor Assembly, Urinal EBV146A-U 2Х023 
Coupling Ring EBV14 3EPX7 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Mfr. Item 
Key Description For Use With Series Model No. 
76000, 76001, 76003,76200, 
Т 5 26201, 76203, 218000, 786001, 
ontrol Stop Repair ZH6003, ZEMS6000, ZEMS6001, P. en. 
O Kit For and % in 2ЕМ56003, 786000, ZER6001, P6000-C-SD-CP 34ТЕ20 
ZER6003, ZTR6200, ZTR6201, 
ZTR6203, Z6200PEV, ZTS6200EV, 
C ZER6000, un ОБА 
ар, Vandal Resistant, Z6200PEV, ZEMS6000AV-IS, T 
Р апт ZEMS6003AV-IS, ZH6000, P6000-VC — ансүз 
ZH6001, ZH6003 
Flush Valve Vacuum Breaker Repair Parts 
26000, 26001, 26003,76200, 
" 26201, 26203, ZH6000, 
Q- -Vac Breaker Һерат ZH6001, ZH6003, ZEMS6000, P6000-B-HP ^ 25CH47 
* » Тор ZEMS6001, ZEMS6003, 
ZTR6200, ZTR6201, ZTR6203 
Flush Tube, 1% x 9 in ZEMS6000 P6000-A-AA-CP 4HCU2 
Flush Tube/Vac. 
eaker, 1% x 9 in ZTRG201, ZTR6203, РӨ001-А-АА-ОР AHCYA 
Flush Tube/Vac. ZEMS6001, ZEMS6003 
R Breaker, % x 8% іп P6003-A-AA-CP 4HCY5 
Flush Tube/Vac. Breaker ZEMS6000 P6000-2-A-AA-CP 402М3 
Flush Tube/Vac. P6000-30- 
Breaker, For 2VEH8 ZERG000 А-АА-СР  9WYHO 
ZEMS6000AV-HET, ZEMS6000AV- 
Flush Tube, 17^ x 24 in HET-IS, ZEMS6000AV-WS1, Р6000-3-А-АА-СР 4HCU1 
ZEMS6000AV-WS1-IS 
B. АГК ZTR6200,ZTR6201,ZTR6203 Р6000-АА-СР ^ AHCUS 
— Flush Valve Spud Coupling Assemblies and Friction Rings 
ZURN. Escutcheon & Coupling 76000, 26014, 26096 P6000-H —— 4HCX3 
Assy., 1% in Ц i 
T Я ; 
Mfr. Item Escutcheon & Coupling 76001, 26201, 76203, ZEMS6001, " 
Model No. Assy., % in ZEMS6003, ZTR6201 P6003-H ансүб 
Mfr. Item 
P6000-LL-CP — 4HCX5 1 Ж 22201 Шоп ЕЙ fat Use With Series Model No. 
oilet & Urinal Flushometer Rebuild Kits 
P6000-L 4HCX6 Toilet, 1.28 gpf P6000-ECA-HET-RK 46CD58 
Toilet, 1.6 gpf P6000-ECR-WS1-RK 4HCV8 * 
P6000-EC13  4HCV1 Toilet, 1.6 gpf 26000, 26010,76014, 26096  P6000-ECA-WS1-RK 4HCV4 f 
Toilet, 3.5 gpf P6000-ECR-WS-RK 4HCV9 * 
P6000-EUT3 — 4HCW3 Toilet, 3.5 gpf P6000-ECA-WS-RK 4HCV5 f 
P6000-EG 4HCW1 Urinal, 1.0 gpf P6000-EUR-WS1-RK 4HCX1 * 
P6000-ECA-HET 25СН53 Urinal, 1.0 gpf 76001, 26003, 26017, 26099 P6000-EUA-WS1-RK 4HCW6 f 
P6000-ECR-WS1 4HCV7 * Urinal, 1.5 gpf P6000-EUR-WS-RK 4HCX2 * 
P6000-ECA-WS1 4HCV3 1 Urinal, 1.5 gpf P6000-EUA-WS-RK 4HCW7 1 
P6000-ECR-WS — 4HCV6 Flush Valve Repair Tools 
P6000-ECA-WS 4Н0/2 1 Hex Wrench ZERK-CCP, ZERK-CP, ZERK-CPM PERK6000-W-TC 5WYF6 
-EUR- * Automatic Flush Valve Sensor and Cover Repair 
P6000-EUR-WS1. AHCW9 Metal Cover, For 2VEH8, ZER6000, ZER6001, ZER6003, PERK6000- 5WYF2 
P6000-EUA-WS1 4HCW5 t 2VEJ1, 2VEJA ZERK-CPM, ZERK-CPM-LY L-CPMCR 
P6000-EUR-WS 4HCW8 + Battery Drawer. For ZER6000, ZER6001, ZER6003, 
P6000-EUA-WS 4HCW4 1 YEH, OVEJ1. 2VEJA ZERK-CPM, ZERK-C, PERK6000-BD 5WYFS 
= ZERG152 ERB Tos, ZERGDOD 
-M1- 52, , , 
P6000-M1-CP — 4HCXS Sensor Module, For ZER6001, ZER6003, —— айы 
P6000-M10 4HCX8 2VEH8, 2VEJ1, 2VEJ4 ZERK CEM, FERK G 
ZERK-CCP, ZERK-CPM-LY 
кшй е EMSGODDAV-HEFIS 
-М-, ZEMS6000AV-HET-IS, Т 
Actuator Assy., Flush Valve ZEMS6000AV-WS1, PEMS6000-HYM 5WYG3 
P6000-C30 4HCU5 ZEMS6000AV-WS1-IS 
Miscellaneous Parts — 
P6000-C31 4HCU6 Handle Flunger Repair Kit ZERK-CCP, ZERK-CP, ZERK- PERK6000-RK = 5WYF8 
es CPM, ZERK-CPM-LY PERK6000-MRK 5WYF9 
P6000-C32-CP АНСТ Rena орап Kit 
Hydraulic Actuater ZH6003AV,zH6611AV-Mgp PH6000-HYATI — SWYGS 
P6000-J1 4HCX4 Hydraulic Handle Plunger Assy. is PH6000-HYM  5WYG6 
ui iid ыш Зд In WS1-YB-YC, 76003-YB-YC PS6003-D 4HCY8 
-D- round Joint Control " 
P6000-D-SD  4HCUB8 Stop Adapter 26000,26200 P6000-J10 4UZN4 
hemical Resistant Toilet 
Diaph. Repair Kit, 1-3.5 gpf 26000, 26010, 26014, P6000-ER15 4HCW2 
Mtr. Item Mfr. Item 
Description Model No. Description Model No. 
nside Cover Assembly, Incl. Solenoid —EBV21A — 2XU52 Cover Plate. . EL201 ^ 4FEVS 
Strap Wrench EBV22 3EPX8 G2 Electronic Module, Toilet EBV129A-C 2Х017 
Metal Cover EBV55A ЗЕРҮ1 G2 Electronic Module, Urinal EBV129A-U 2XU18 
Metal Cover with Override Button EBV6OA ^ 2XU54 Sensor Assembly EBV138A  3EPX6 
Cover Gasket EBV67 — 2VEH3 Override Button Assembly, EBVI30A 2XU19 
Volume Regulator, White, Pkg. of 6 — EBV102-1  2XU48 Includes Screws/Hex Wrench 
nside Cover EBV1010A 5XTF7 Button Cover Assembly WES23A ЗЕТҮТ 
Handle Cap EBV1017A 3EPW9 Lens Window Cover EBV131 2МЕА7 
Flex Tube Diaphragm Kit, Cover Assembly EBV142A 2Х049 
oilet, Green/White EBVI020A  4FB36 Solenoid Assembly, Toilets and Urinals EBVi36A 2Х020 
Flex Tube Diaphragm Kit, 2.4 gpf Toilet EBV1021A 6UYL4 Solenoid Assembly, Toilets 
Flex Tube Diaphragm Kit, ERVIQ22A 4FB37 and Urinals, Old Style EBVIMA 2Х021 
Urinal, Black/Green Solenoid Assembly for EL124-2  3EPY3 
Flex Tube Diaphragm Kit, Urinal, Green EBV1023A 2/ЕЕ9 Exposed Hardwired Valves 
Diaphragm Assembly, 0.25 EBV1025A 5XTF8 Solenoid Actuator Cartridge Assembly — EL128A 2Х/56 1 
gip. High Efficiency Urinal Solenoid Assembly for EL138-2 ЗЕРҮД 
ex Tube Diaphragm Kit, 1.28 EBV1024A 4FEU8 Concealed Hardwired Valves 
pf, High Efficiency Toilet Override Switch | ELI41A — 3EPYS 
Override Button EBV1042A ЗЕРХЗ Sensor Repair Kit, Urinal EL1500 2Х024 
Cover Assembly, Electronic EBV311A 4FEU9 Sensor Repair Kit, Toilet EL1500-L 2Х025 
Dual Flush, for Solis Sensor Replacement Kit, Lavatory EL1500-LL ЗЕРҮб 
Cover Assembly, Single Flush, for Solis EBV309A — 4FEV1 Solenoid Shaft Assembly ELT63A 2МЕА1 * 
Electronic Module, Toilet, for Solis EBV312A-C 4ҒЕУ2 Solenoid Coil ELT65-2 ЗЕРҮТ 
Electronic Module Dual Flush, Toilet WES33A 4ҒЕ/4 Sensor Assembly EL3500A ЗЕРҮ8 


* Includes gasket, plunger, plunger spring, and solenoid shaft. ў Includes spring, O-ring, plunger guide, solenoid valve seat, and valve piston assembly. 
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PLUMBING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Elongated Tankless Toilets & Gravity Toilets & Tanks 
H ; FIRN For Toilet Seats, see page 2758. 
Elongated Tankless Toilets 272252; ZURN. SLOAN. , - 
» White vitreous china Floor-Mount with Top Spud & Bottom Outlet— 
Tankless toilets draw on high-pressure water supplies Top spud connects to flushometer and has unblocked © = 
to deliver forceful flushing in a single flush. They work access during maintenance. Bottom outlet connects to а t 
with a flush valve (flushometer) sold separately, see floor waste line. ' 
Grainger.com that connects directly to wall or floor Wall-Mount Tankless Toilet Kits with Flush Valve ~ 
plumbing line. High-pressure flush reduces water use & Top Spud, Back Outlet Bowl—Flushometer sits ad 
and reduces chance of clogs or backups. Tankless toilets atop rear rim of bowl for unblocked access. Top spud р" 
have a louder flush, but refill faster and cleaner. connects to the flush valve and back outlet connects Toilet Bowl 
Wall-Mount with Top Spud and Back Outlet—Top to wall waste line. 20HK93 y 
а, » 
spud works with exposed flush valve for unblocked Floor-Mount Tankless Toilet Kits with Flush Valve / 
access. Back outlet connects to wall waste line. & Top Spud, Bottom Outlet Bowl—Flushometer sits 
Wall-Mount with Back Spud and Back Outlet— atop rear rim of bowl for unblocked access. Top spud 
Back spud works with a concealed flush valve to prevent connects to the flush valve and bottom outlet connects Tolisi Kit 
tampering. Back outlet connects to wall waste line. to floor waste line. SAPLA 
Gal. per ADA Spud Rim Mfr. Item 
Toilet Product Type Flush Compliance Brand and Series Connection Size Height Rough-In Model No. 
Wall-Mount with Top Spud & Back Outlet Cy, y E й 
Bedpan Holding Toilet Bowl 1.1, 128, 1.6 Yes Am. Std. Afwall Millennium FloWise 1Win 15 іп Wall Hung 2633101.020 20HK94 
р 9 1.1, 1.28, 1.6 Yes Am. Std. Afwall Millennium FloWise Tin 15 in Wall Hung 3352101.020 20HK97 * 
1.1, 1.28, 1.6 Yes Am. Std. Afwall Millennium FloWise Thin 15 in Wall Hung 2257101.020 20HK93 
oilet Bowl 1.1, 1.28, 1.6 Yes Am. Std. Afwall Millennium FloWise Tin 15 in Wall Hung 3351101.020 20HK96 * 
1.28, 1.6 Yes Am. Std. Afwall FloWise ADA Retrofit Tin 16 іп Wall Hung 2294011EC.020 1YHYG ^" 
1.6 Yes Am. Std. Rapidway 1 іп 15 i^ in Wall Hung 3445J101.020 49JM58 
Wall-Mount with Back Spud & Back Outlet 
1, 1.28, 1.6 Yes Am. Std. Afwall Millennium FloWise Thi in 15 in Wall Hung 2634101.020 20HK95 
oilet Bowl t 1, 1.28, 1.6 Yes Am. Std. Afwall Millennium FloWise Tin 15 іп Wall Hung 3353101.020 20HK98 ~ 
1.6 Yes Am. Std. Rapidway 1 іп 15 i^ in Wall Hung 3445L101.020 49JM59 
Floor-Mount with Top Spud & Bottom Outlet 
Bariatric Toilet Bowl 1.28, 1.6 Yes Am. Std. Right Width FloWise ADA 13 in 17 ein 10 in, 12 in 3641001.020 4TMH7 
Bedpan Holding Toilet Bowl 1.1, 1.28, 1.6 Yes Am. Std. Madera FloWise 1 іп 16 ^ in 10 in, 12 in 3462001.020 38R062 * 
1.1, 1.28, 1.6 No Am. Std. Madera FloWise Thin 15 in 10 in, 12 in 3451001.020 1YHZi  * 
oilet Bowl 1.1, 1.28, 1.6 No Am. Std. Madera FloWise 1 in 15 in 10 in, 12 in 2234001.020 17К74 
11,1.28,1.6 Yes Am. Std. Madera FloWise Tin 16 “іп 10 in, 12 in 3461001.020 iYHZ2 * 
1.1, 1.28, 1.6 Yes Am. Std. Madera FloWise 134 іп 16 V in 10 in, 12 in 3043001.020 17К73 
Wall-Mount Tankless Toilet Kits with Flush Valve & Top Spud, Back Outlet Bowl 
14 Yes Am. Std. Afwall Millennium FloWise — 15 in Wall Hung 2856111.020 38UP32 * 
14 Yes Zurn One — ibin 5 іп,7 Yin, 9 Yin 25615.272.01./8.00 466073 
Flush Valve Toilet 1.1, 1.28, 1.6 Yes Sloan Efficiency — 17 in 11 ^in WETS2052.1201 SNFL5 t 
1.28 Yes Sloan Efficiency = 17 in 113^ in WETS2050.1041 5NFL4 
1.28 Zurn One = 15in 5 in, 7 Vin, 9 Ain 25616.213.00.00.00 46С075 
Floor-Mount Tankless Toilet Kits with Flush Valve & Top өші, Bottom Outlet Bowl 
14 Am. Std. Madera FloWise = 16 in 10 in, 12 in 3461511.020 38UP38 * 
Flush Valve Toilet 1.1, 128, 1.6 No Sloan Efficiency — 15in 10 in, 12 in WETS2002.1201 5NFL3 
1.28 Yes Zurn One = 15 in 10 in, 12 in 25655.213.00.00.00 46С080 


* EverClean surface. 1 Double flush. 


Elongated Gravity Toilet pum 


Bowls and Tanks 
» White vitreous china Floor-Mount Toilet Bowls—Toilet bowls pair with a gravity tank 
Toilets draw water from their attached tank to to form a two-piece toilet. These fixtures fasten to the floor for 


supply a quieter, low-pressure flush in low-traffic stability and have mounting holes for attaching a tank. 


settings (20 to 30 flushes per day). These fixtures ^ Gravity Toilet Tanks—Tanks pair with a gravity-style bowl to 
rely on gravity to move water from the tank into form a two-piece toilet. These fixtures house the flushing mecha- 


the toilet bowl for flushing. Separate bowl-and- nism and other working parts of the toilet. They have mounting 
tank design allows components to be replaced holes for attaching a bowl and a cover for keeping dust and debris Toilet Bowl 
individually during installation and maintenance. out of the tank. 6NWD7 
Gal. per ADA Spud Mfr. Item 
Flush Compliance Brand and Series Connection Size Rim Height Rough-In Model No. 
Floor-Mount Toilet Bowls 4 
1.0, 1.1, 1.6 No Am. Std. H20ption Right Height іп 16 Yin 12in 3705216.020 6NWD7 1 1 
128 Yes Am. Std. Champion PRO 36 in 16 ^ in 12in 3195A101.020 16T992 | 
Yes Am. Std. Heritage VorMax 36 in 161 1^ in 12 іп 3870A101.020 45М684 | 
No Gerber Viper 2in 15in 10 in, 12 in, 14 in VP-21-552 29VL32 
1.28. 1.6 Yes Am. Std. Cadet PRO 36 in 16 іп 12in 3517A101.020 167996 | 
dex Yes Gerber Viper Ergoheight 2in 17 in 10 in, 12 in, 14 in VP-21-528 29VL25 
Yes Gerber Viper Ergoheight 2in 17 in 10 in, 12 in, 14 in VP-21-528 29VL31 Toilet Tank 
16 No Am. Std. Cadet PR Ain 15in 12 in 3517C101.020 161997 Left Hand ) 
Floor-Mount Pressure-Assist Toilet Bowls with Back Outlet Trip Lever E 
1.0, 1.1, 1.6 No Gerber Ultra Flush 1 іп 15in 4 Ain GUF21374 55CP67 ees 
Gal. per ADA Mir. Item Shipping 
Flush Flush Handle Compliance Brand and Series Model No. Qty. 


Toilet Tanks 


Left Hand Trip Lever No Gerber Avalanche WS-28-890 29/113 1 р 
Left Hand Trip Lever No Gerber Viper WS-28-590 29VL30 1 = 
Left Hand Trip Lever No Gerber Viper WS-28-590 29VL36 6 > 
128 Left Hand Trip Lever Yes Am. Std. Cadet PRO 4188A104.020 167998 1 * ^ 
Ё Left Hand Trip Lever Yes Am. Std. Cadet PRO 4188B104.020 160001 1 
Left Hand Trip Lever Yes Am. Std. Champion PRO 4225A104.020 167993 1 x 
Left Hand Trip Lever Yes Am. Std. Heritage VorMax 4270A104.020 45NC85 1 * 
Right Hand Trip Lever No Am. Std. Cadet 4188A105.020 167999 1 * Я 
Right Hand Trip Lever Yes Am. Std. Champion PRO 4225A105.020 161094 7 Toilet Tank 
16 Left Hand Trip Lever No Gerber Viper VP-28-590 29VL28 1 Right Hand 
Б Left Hand Trip Lever No Gerber Viper VP-28-590 29VL34 6 Trip Lever 
* Includes EZ-Install tools. 16T994 
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PLUMBING 
Pressure-Assist Toilets, Flappers & Flush Valves 


Toilet Bowl 
Back Outlet 


Pressure-Assist Elongated Toilets and Tanks 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


= 
A mericaon Standard. 


GERBER 


5NTW1 
= White vitreous china Floor-Mount Toilet Bowls with Back Outlet—Back outlet fastens 
Toilets provide a strong flush like to the floor and has a back connection to a wall waste line. 
tankless toilets without requiring à  Floor-Mount Toilet Bowls with Bottom Outlet—Bottom outlet 
high-pressure water supply. They're fastens to the floor and has a bottom connection to a floor waste line. 
typically used in high-traffic settings Н . | 
& where water pressure is too low fora Toilet Tanks—House the pressure vessel, flushing mechanism, and 
tankless toilet. These fixtures havea Other working parts of the toilet. These fixtures have mounting holes 
are pressure vessel within their water tank 107 attaching to a pressure-assist toilet bowl. Cover keeps dust and 
29VL39 that pressurizes air and releases it with debris out of the tank. 
the water for a high-powered flush. 
Spud 
Gal. per ADA Connection Mfr. Item Shipping 
Flush Rough-In — Compliance Size Rim Height Brand and Series Model No. ty. 
Floor-Mount Toilet Bowls with Back Outlet 
11,128.16 10 in, 12 in Yes 55 in 15in Am. Std. Yorkville 3701001.020 5NTW2 1 
CLADE тү 10 in, 12 in Yes Twin 16 “in Am. Std. Yorkville Right Height 3703001.020 5SNTW1 1 
Floor-Mount Toilet Bowls with Bottom Outlet 
10 12 in No Tin 15 іп Gerber Ultra Flush GUF21372 55DL88 6 
à 12in Yes 1 in 17 in Gerber Ultra Flush GUF21377 55DL91 6 
11.128 16 12in No 36 in 15in Am. Std. Cadet FloWise Right Height 3481001.020 4TMG9 T 
Ec 12 in Yes Fin 16 % in Am. Std. Cadet FloWise Right Height 3483001.020 4TMG8 1 
Gal. per Mfr. Item Shipping 
Flush Flush Handle ADA Compliance Brand and Series Model No. ty. 
Toilet Tanks 
14 Left Hand Trip Lever Yes Am. Std. Yorkville Cadet 4142100.020 4TMH1 Л 
128 Left Hand Trip Lever No Gerber Ultra Flush HE-28-380 29VL09 1 
* Left Hand Trip Lever No Gerber Ultra Flush HE-28-380 29VL17 6 
16 Left Hand Trip Lever No Gerber Ultra Flush 28-380 29VL39 1 
5 Left Hand Trip Lever No Gerber Ultra Flush 28-380 29/140 6 
SLOAN. FLUSHMATE' Mir. Пет 
Нет For Use with Series Model No. 
Flushmate System Pressure Assist Flushing Systems 
| e 503 Series M-101526-F31 3ETV1 
Pressurized flush eliminates double flush and clogs and Pressure 50ГА Sarl БОТ-В Series, F3B series m 526-738 30KE37 
Я H 5515 eries, eries жі 
Saves water. Fewer moving parts extends service. If Flushing ~503 Series MI-101526-F31K 52V657 
toilet tank includes a flush handle, Handle Replacement System 503 K-4404 M-101526-F32 29FJ05 


Kit 30KE38 is also required. Flush Cartridge 1ATP5 is a 
replacement part for most Flushmate systems. ush 


501-A Series, 501-B Series, F3B series M-101526-F3BK 39AP14 


Replacement Parts 


500 Series, 501 Series, 501-A Series, 


Note: Flushmate system is not sold as a retrofit component for a бепе 501-В Series, 503 Series, 504 Series С-100900-КІТ 1ATP5 
gravity-fed toilet. Anti- 
Е : Siphon Нивһтаіе BU100505-KIT  1ATP7 
Intelli-Flush 2VRN9—Enables touchless, electronic Valve 
А ien А Cartridge 
sensor operation of existing Flushmate units to reduce Removal 503 K-4404 ST100500 157025 
the spread of bacteria and recurring odors. Include wall- mE MEM —— 
mounted sensor, flush module, battery pack, batteries, GSkot _ 503 Series, 504 Series 5 5 
R А Handle оз Series AP300503  30KE38 
override button, and chrome trim. Assembly 
TÄ It Brand Model i. 
2 > " em ran ode 0. 
Korky Q © Fluidmaster. A, Tank Levers 
aS, Toilet Trip Lever = 22UR91 220891 
жа Classic Trip Lever Korky 6050GR 48UL46 
oneweon Standard. DANCO HydroClean Euro Style Trip Lever Fluidmaster Pro 64 1APJ9 
pup N P d “= Right Hand, Trip Lever Am. Std. 738494-0020A 45A208 
" = Trip Lever Am. Std. 738899-0020A 45A205 
Kissler db. ок Trip Lever, Chrome Am. Std. 738903-0020A 1 45А203 
" ШШ Trip Lever, Satin Am. Std. 738995-2950A _ 45A202 
Trip Lever Assembly, Metal Am. Std. 738837-2950A 45A217 
Trip Lever Assembly, Plastic Am. Std. 047242-0200A 45A210 
— 0 t " E sie Toilet Tri een Euro ET Parts — 22UR90 22UR90 
. Flush Valves and Flush Valve Repair Pa 
ZURN. HERCULES? atey INDUSTRIES Dual Flush Converter Kit Danco HYR270 4NWC9 
Flush Valve, Black, for Lexington Tanks Am. Std. 047250-0070A 6NWT4 
= Е Е Flush Valve, Bolted, for Champion 4 Am. Std. 3280.040-0070A  6NWT6 
Gravity Toilet Repair Flush Valve, White, for Cadet 3 Am. Std. 738921-100.0070A — 6NWU5 
Flush Valve Gasketfor Champion 4 Am. Std. 7301111-0070A 6NWT8 
P rt d T il UU H І Plastic Dual Flush Valve, Toilet Am. Std. 7381091-400.0070A 20Х042 
arts апа iomneuUrina C. Fill Valves 
= Antisiphon w/Leak Sentry Fluidmaster 400LSG 1TLZ4 
Installation Parts Fill Valve, Anti-Siphon Fluidmaster 400A 1APG7 
Fill Valve w/Brass Shank Fluidmaster Pro 45B 1APJ4 
ШІ valve (а bration 0 Reduce Water Usage HydroClean HC550 4NWCS 
ill Valve w/Cleaning Tube, Calibration to Reduce 
ДАР Water Usage апа Leak Alarm HydroClean HC660 ANWC7 
G7 PRO GRADE Fill Valve Fits 1.28, 1.6 & 3.5 GPF Toilets Korky 528PRO 48H472 
QuietFill Fill Valve Korky 528 15W944 
U апше Operation Fluidmaster Pro 45 1APJ1 
WaterWiSe Leak Detecting Fill Valve Korky 528Z 4KTF7 * 
kr Y апо ees All 3 in FI ), Fits All 
in Universal Fit (Repl. in Flappers), Fits 
Brands, Red Chlorine Resistant Rubber Korky 3060BP 6KVX9 
Blended Vinyl, Chlorine Resistant, Red, Most Toilets Fluidmaster Pro 54 1APJ5 
г) Blended Vinyl, Chlorine Resistant Red, w Adjustable Float Fluidmaster Pro 55 1APJ6 
j asyFix Flush Valve Repair Kit, Incl. Premium Flapper, 
6KVX9 B Repl. Flush Valve Seat & Silicone Sealant Korky 2003BP 340330 
Red Chlorine Resistant Rubber, Fits Older Style Brass Flush Valves Korky 2000BP 34D328 
Rubber, Black, Universal Fit Korky 54BP 2XLC8 
* Valves help protect against flapper leaks and hang-ups. 1 1RLU5 has a flow adjustment screw to regulate or shut off hot 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Toilet/Urinal Repair Parts 
[ | CONTINUED | : p Flappers & — 
eleases water into the 
Gravity Toilet Repair Parts and Toilet/Urinal һом! (сопепоп siylas) 
Installation Parts 
Item Brand model Ne 


| | 
Toilet Flapper, Adjustable, Black ө 


Toilet Flapper, PV! = 22UR86 22UR86 
Toilet Flapper, Rubber Black = 22UR92 22UR92 


Universal Fit, Adjusts for 1.28, 1.6 & 3.5+ gpf Toilets, Е 


Fits All Brands, Red Chlorine Resistant Rubber Korky 100BP 48H473 
Universal Fit, Red Chlorine Resistant Rubber Korky 2001X 2XLC9 
2001TP 6KVX7 


Universal Fit, Red Chlorine Resistant Rubber, Pack of 3 Korl B. Flush Valve: 
Universal Flapper and Chain with Float Am. Std. 7381129-200.0070A —45A204 A. Tank Lever: Lifts n ч 
Universal w/Adjustable Float, Red Chlorine Resistant Rubber Korky 2004BP 2XLD2 flapper to flush tollet Guides water from 
З in Universal, Flush Valve Seal Kit, Red Chlorine Resistant Rubber, рр че е tank to bowl 
Fits Kohler Class Five & Six, American Standard Champion 3, American Korky 435BP 34D325 
Standard Seal; 738651-0070A & Kohler seal; GP1059291 
Genuine Toto Flapper by Korky, Replaces all 3 in Toto Flappers Korky 2023BP 38UF95 
Fits American Standard Cadet 3 in Flapper, Red Chlorine Resistant Rubber Korky 3040BP 2XLD3 TANK 
Fits American Standard Champion 4 Flush Valve Seal, Kork 450BP 6KVY4 
Eljer & Titan 4, Red Chlorine Resistant Rubber y 
Fits Mansfield 210/211 Flush Valve Seal Kork 427BP 48H475 
lapper for Cadet 3, White Am. Std: 738920-0070A 6NWUA 
Silicone Toilet Flapper, Toilet Am. Std. 7381008-400.0070A 20Х061 
.E. Tank to Bowl Gaskets and Hardware 
Rubber Tank to Bowl Gasket, Toilet Am. Std. 034602-0070A 20XU57 
Closed Couple Tank Kit for Champion 4 Am. Std. - 
Tank-Bowl Coupling Kit for Cadet 3 Am. Std. 7301021-0070A 6NWT7 
. Tank to Bowl Kit — 22UR82 22UR82 
Tank to Bowl Kit — 22UR83 22UR83 
2 in Tank to Bowl Gasket & Hardware Kit Korky 464BP 29VM27 
3 in Tank to Bowl Gasket & Hardware Kit Kork 481BP 29VM28 
. Spuds 
Brass and Rubber Urinal Spud, 174 x % in = SP-1275 51Х70 Е. Тапк-іо- 
Brass Reducing Urinal/Toilet Spud, 1 x % in Am. Std. 047003-0070A ATHJS Bowl Gasket 
Brass and Rubber Toilet Spud, 2 in x 17 in = SP-250 51Х74 C. Fill Valve: & Hard 
Reducing Spud, Fits 1 in x 4 in Urinal and Toilet = 22UR68 22UR68 iin : jardware 
Brass Toilet Spud, 1¥ x 1% in Am. Std. 047005-0070A 4THJ6 Refills tank 
Brass Toilet Spud, 1% x 172 in Am. Std. 047007-0070A 4THJ7 & bowl with 
Spud Gasket, Toilet, 114 in — 22UR75 22UR75 water 
pud Gasket, Toilet, 1% in — 22UR73 22UR73 
Spud Gasket, Toilet, 1% in — 22UR74 22UR74 
Toilet Spud, 17 in — 22UR72 22UR72 
Toilet Spud, 1% in Kissler 57-0520 23YV78 
Toilet Spud, 112 x 1% in Dearborn Brass 4028 20JX51 
~ Toilet Spud, Fits 1% in x 1% in Toilet — 22UR67 22UR67 
“6. Toilet to Floor Seals K. Bolt Caps 
Reinforced Wax Ring, No-Seep No. 3 w/Polyethylene Flange and Bolt Set Harvey 004309 5PA59 
Wax-Free Seal Kit, Universal Toilet to Floor; Wax Alternative With Hardware Korky 6000BP 38UF93 G. Toilet-to- 
Wax Ring = 22UR76 22UR76 Floor Seal 
Wax Ring, Fits 3 in and 4 in Waste Lines — 22UR70 22UR70 
Wax Ring Kit, Fits 3 in and 4 in Waste Lines — 22UR71 22UR71 (common BOWL 
Wax Ring Kit, w/Flange Kit — 22UR77 22UR77 styles) 


76. Toilet to Floor or Wall Seals 
Wax Free Toilet Seal for 4 in Waste Lines Fernco FTS-4 27024 
Wax Ring, Bol-Wax Мо. 5 Reinforced Wax Gasket, Wall or Floormount Bowls Нагуеу 011003 2WY63 
_G. Toilet to Wall Seals 


Expanded Closed Seal Neoprene Gasket, for Wall Mount Toilets Zurn Z1200-NEOSEAL-GSKT-4 41H972 
H. Urinal Seals 
Sponge Rubber Urinal Gaskets, 3 in 0.0. x 2% in Гр. x % in Thick, Pkg. of 6 — Harvey 070093 2VRNG 
ax-Free Seal, Fits 3 in OD Urinals = 22UR66 22UR66 
Wax Ring, Bol-Wax No. 6 Reinforced Urinal Gasket Harvey 011308 2WY62 
Wax Ring, Fits 2 in Outlet = 22UR69 22UR69 
“T. Bowl to Floor Hardware 
Johni-Bolt XL 1⁄4 x 3% in Hercules 90154C 5NRX2 І. Bowl-to-Floor 
Johni-Bolt XL “6 x 3% in Hercules 90174C 5NRX1 Wax-Free Hardware 
Toilet to Floor or Toilet Flange Bolt Set, 4 x 2% in — 22UR78 22UR78 
Toilet to Floor or Toilet Flange Bolt Set, $e x 2% in — 22UR79 22UR79 
21. Flanges URINAL 
3 or 4 in Easy Tap Closet Flange, PVC, w/Stainless Steel Ring Oatey 43553 4КММ8 
Toilet Flange, 4 in x 3 in, Plastic, for Mueller Brand inches 02903 3GUM7 
PVC Twist-N-Set Closet Flange for 3 in Waste Lines Oatey 43654 3NWX2 
PVC Twist-N-Set Closet Flange for 4 in Waste Lines Oatey 43651 1VNH8 
K. Miscellaneous Toilet/Urinal Repair Parts and Accessories 
Cap Nuts and Washers Zurn P1203-FINISHTRIM 5МҮ69 : 
onical Sponge Washer for Urinals Am. Std. 034638-0070A 3KTE1 K. Mounting 
K-2 Wall Hanger Mounting Brackets for American Standard Urinals Am. Std. 047058-0070A ЗКТЕ2 Brackets 
- Toilet Tank Antisweat Valve, Brass, 3-Way Installation (72 in = 409-503 1RLUS 
Thread, 1^ in Solder % in O.D., % in Comp. % in O.D.) t 
Beehive Strainer Assembly for Urinals Am. Std. 047517-0020A ATMJ2 
Toilet Stabilizing Shims, Pkg. of 8 Kissler 757-5105 4EEV6 
Urinal Strainer for Washbrook Am. Std. 047068-0070A 6NWR8 Н. Seal — 
Water Control Valve Am. Std. 047136-0070A 45A207 
Bowl Caps — 22UR80 22UR80 
Bolt Cap Kit, Cover, White Am. Std. 034783-0200A 6NWR7 
Bolt Cap Kit, Toilet Am.Std. ^ 7381251-200.0200A  20XU38 J. Flange gg 
Metal Tank Cover Locking Device, Toilet Am. Std. 603111-0030A 20XU58 . 
Toilet Seat Hardware — 22UR81 22UR81 
‘Gravity Toilet Repair Kits 
Flush Valve Kit, Fits Most Toilets = 22UR89 22UR89 A А 
Flush Valve Kit, Incl. Adj. Flush Valve, Premium 3 in Kork 5030BP 48H476 F. Urinal Spud F. Toilet Spud 
Adj. Flapper, Tank-to-Bowl Gasket & Hardware y 
Flush Valve Kit, Incl. Adj. Flush Valve, Premium Kork 4030PK 340326 
Flapper, Tank-To-Bowl Gasket & Hardware orky 
Flush Valve Kit w/Adjustable Flapper, Bolts, Gaskets Fluidmaster Pro 57K 1APJ8 
Flush Valve w/Adjustable Flapper Fluidmaster Pro 57 1APJ7 
Fill Valve w/Adjustable Flapper Fluidmaster Pro 45C 1APJ2 
QuietFill Fill Valve and Premium Flapper Korky 818GR 15W943 
WaterWi$e Leak Detecting Fill Valve and Premium Flapper Korky 818Z 4KTF8 * 
Incl. Fill Valve, Flapper, Flush Valve, Bowl Gasket, Hardware Korky 4010PK 6KVX8 
Incl. Fill Valve, Flush Valve, Bowl Gasket, Bolts, Tank Lever Fluidmaster Pro 45K 1APJ3 


* Valves help protect against flapper leaks and hang-ups. 1 1RLU5 has a flow adjustment screw to regulate or shut off hot 
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Toilet Seats 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Toilet Seats 


Bolt onto a toilet bowl and can be lifted on their hinges for 
Cleaning and full access to the bowl. Oval or circular rings 
should match the bowl shape to keep the seat stable. Use 
seats on new installs or for replacement. 


E 


CENTOCO 


Beni ED 
BEMIS. стемот Standard 


Elongated Safety-Arm—Elongated (oval) seats with 
support arms for people to lift or lower themselves when 
using the toilet. Arms attach to underside of seat and 
extend from sides to provide grab bars for lifting and 


23PD06 Standard Elongated—Elongated (oval) seats are about 4. Бара hospitals, nursing homes, 
2" longer from back to front than standard round bowls. Mg ` 
Я А Round Lift—Taller than standard round seats to help 
Standard Round—-Fit round toilet bowls and are gener- à : Я 
ally more comfortable for smaller users. people get on and off the toilet. Designed to assist people 
== —— with mobility issues. 


Elongated Lift—Taller than standard elongated seats to Oversized Toilet Seats for Round or Elongated 


2P893 make it easier for people to lower and lift themselves off Bowls—Universal fit with a higher weight capacity to 
2a toilet. Assists people with mobility issues. ing g pacity 
м i support heavy users. The wider-than-standard surface 
W y Child—Smaller seats and typically found in schools, pedi- — area fits any bowl shape. Commonly used on toilets for 
atric hospitals, and daycare facilities. bariatric patients in hospitals and medical facilities. 
Bolt to 
Overall Seat ADA Item 
Color Hinge Material* Hinge Design (Seat Height Width Front Features Compliance Brand No. 
Standard Elongated 
Closed Front, Includes Cover: Yes 
White Plastic External Check Hinge) — 1 94 in 14in 18 іп 300 Ib Cap., Low Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco  4FTJ7 
White Plastic External Check Hinge) 1 94 in 14in 18 76 in 300 Ib Cap., Low Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco — 4FTJ8T 
White Plastic External Check Hinge) 1 іп 14 йіп 18295 in 300 Ib Cap., Low Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco — 4FTK1 
White Plastic External Check Hinge) 1% in 13 sin 18 іп 350 Ib Cap., High Traffic, Std. Bolts Yes Bemis 23Р007 
White Plastic External Check Hinge) — 2 in 14% in 18 % in |300 Ib Cap., Easy to Remove Seat, High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts Yes Bemis  46W156 
White Plastic External Check Hinge! 2 %c in 14 іп 18 Жіп 500 Ib Cap., High Traffic, Std. Bolts Yes Bemis 2Р890 
White Plastic Slow Close Hinge | 1 !54ein 14 in 18 % in 500 Ib Cap., High Traffic, STA-TITE Bolts Yes Bemis 23Р009 
White Plastic Slow Close Hinge 2 іп 14%in 18 іп 300 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco 206112 
White Plastic Slow Close Hinge 2 іп 14in 18%віп/ Adjustable Hinge and Super Grip Bumpers, Easy to Clean, Precision Seat Fit Yes Bemis 54ҮЕ34 
White Plastic w/ S.S. Posts External Check Hinge! 1 ?:sin — 14 еіп 18 ‘ein 500 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis 26Х099 
White ^ Plastic w/ S.S. Posts External Check Hinge) 2 Уй іп 14 in 18 34 in | 500 Ib Cap., Antimicrobial, High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis _ 5AV30 
White Plastic w/ S.S. Posts External Check Ніпде 2 34e in 14in 18 “іп | 500 Ib Cap., Antimicrobial, High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis 218415 
White 5 External Check Hinge 1 ‘in 14% in 19 in 300 Ib Cap., High raffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco 5ХТЕТ 
; elf-Sustainin А ; ; 300 Ib Cap., Antimicrobial, Fire Retardant, High 
White 5.5. Check Hinge” 1'%ein 14% in 19іп ES та! i, lio Corrosive Posts Std, Bol = - No Centoco 5ХТЕЗ 
; ; ч ; ; ap., Antimicrobial, Easy to Remove Seat, High Traffic, 
White 5.5. Slow Close Hinge 2in 14 A in 18 іп Non-Corrosive Posts, Sanitary Seat Lift Tab, Std. Bolts No Amer. Std. 45A196 
Open Front, Includes Cover: No 
Black ^ Plastic w/ S.S. Posts External Check Hinge! — 2 % in 14%in 18%віп 500 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis ^ 2P889 
Black — Plastic w/ S.S. Posts ORE HE 2%in 14¥%in 18%6in 500 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis 46W158 
White — Plastic w/ S.S. Posts External Check Hinge 2 % in 14M%in 18 Эіп 500 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis ^ 2P888 
White — Plastic w/ S.S. Posts External Check Ніпюае 2% in 14ain 18%віп | 500 16 Cap., Antimicrobial, High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis | 5AV25 
White — Plastic w/ S.S. Posts External Check Hinge! 2 % in 14%6in 18 віп 500 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis 29Л/46 
White Plastic w/ S.S. Posts External Check Hinge) 236in 14 Vin 18 %ein 50015 Cap. Antimicrobial, Fire Retardant, High taffic, Yes Bemis  6MPR4 
White Plastic w/ S.S. Posts Shack hinge iWin —1436in 18 Vein 500 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts Yes Bemis 461/159 
White — Plastic w/ S.S. Posts ЕТІНДЕ 2%іп 14¥%in 18%6in 500 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis 46W155 
White — Plastic w/ S.S. Posts EA 2%in 14%6in 18746 in 500 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis —29JU47 
" іден Self-Sustainin 1 A 1 500 Ib Cap., Antimicrobial, Fire Retardant, High Traffic, A 
White astic w/ S.S. Posts Check Hinge” 2% in 14%in 18 916іп арто Posts, ЅТА-ТІТЕ Bol Yes Bemis 6МРН5 
White 5.5. External Check Hinge) — 1 in 14%in 18 %in 300 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco 19RT10 
White 5.5. External Check Hinge) — 1 in 14¥%in 17 іп 300 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco 29TJ04 
White 5.5. External Check Hinge) 1іп 14%іп 18 віп |500 Ib Cap., Easy to Remove Seat, High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Amer. Std. ATMH8 
White 5.5. es ge: 2% in 14%in 18 94e in 500 Ib Cap., Easy to Remove Seat, High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Amer. Std. 49JM37 
Open Front, Includes Cover: Yes 
White — Plastic w/ S.S. Posts External Check Hinge] 2 % in 14in 18%віп | 500 Ib Cap., Antimicrobial, High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis _ 5AV29 
White 5.5. External Check Hinge! 11%віп 1434in 18 %in 300 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco 5ХТЕ9 
Standard Round 
Closed Front, Includes Cover: Yes 
White Plastic External Check Hinge) — 1 іп 14% in 16 %in 300 Ib Cap., Low Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco — 4FTJ9 
White Plastic External Check Hinge) 1 96 in 14 3ле in 16 Mein 350 Ib Cap., High Traffic, Std. Bolts Yes Bemis 23Р006 
White Plastic External Check Hinge 2 in 14%in 16 іп 300 Ib Cap., Easy to Remove Seat, High Traffic, Std. Bolts Yes Bemis 45М060 
White Plastic Lift-Off Hinge 1%in 14 зіп 16 іп 300 Ib Cap., Low Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco — 4FTJ5 
White Plastic Slow Close Hinge | 2 %e in 14% in 16 ‘%ein| Adjustable Hinge and Super Grip Bumpers , Easy to Clean, Precision Seat Fit Yes Bemis 54ҮЕ35 
Open Front, Includes Cover: No 
White Plastic w/ S.S. Posts External Check Hinge! 2 34e in 14ain 16 sin 500 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis 2Р886 
White ^ Plastic w/ S.S. Posts External Check Hinge| 2 %c in 14 іп 16 71s in | 500 16 Cap., Antimicrobial, High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis БА/26 
Open Front, Includes Cover: Yes 
White External Check Hinge| 1*%cin 14%in 16 іп 300 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts No Centoco 5ХТЕ8 
Elongated Lift 
Closed Front, Includes Cover: No 
White — — 2 196 in 14 “іп 19 іп 500 Ib Cap., High Traffic, STA-TITE Bolts Yes Bemis БА/16 
Open Front, Includes Cover: No 
White — Plastic w/ S.S. Posts External Chec Hinge 2іп 19 4іп 189 in | 300 Ib Cap., Antimicrobial, High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis 2P892 
White ^ Plastic w/ S.S. Posts External Check Ніпде 4 %c in 14%in 18 віп | 300 Ib Cap., Antimicrobial, High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis — 5AV17 
White 5:5. External Check Hinge! 2 34e in 14%in  1856in 00 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts Yes Centoco 19RT15 
тыл 5.5. External Check Hinge) 3 й іп 14%in 18 іп 300 Ib Cap., High Traffic, Non-Corrosive Posts, Std. Bolts Yes Centoco 19RT16 
i 
White — Plastic w/ S.S. Posts External Check Ніпде 2 % in 13 Asin 15 йіп | 500 Ib Cap., Antimicrobial, High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis — 5AV11 
Elongated Safety-Arm 
Open Front, Includes Cover: No 
Ic "Plastic w/ S.S. Posts External Chec Hinge  255in 14%ein 18 біп | 250 Ib Cap., Antimicrobial, High Traffic, Non-Corrosive Posts, STA-TITE Bolts Yes Bemis 2Р803 
Round Lift 
Closed Front, Includes Cover: No 
White — 2 19%6іп  14Ywin 17 іп 500 Ib Cap., High Traffic, STA-TITE Bolts Yes Bemis — 5AV15 
Oversized for Round or or Elongated Bowls 
Open Front, Includes Cover: No 
White 5.5. Slow Close Hinge 2 іп 14in  1799in 1200 Ib Cap., High Traffic, Std. Bolts Yes Big John 39AP83 
White 5.5. Slow Close Hinge 2 in 19 віп 20 Vein 1200 Ib Cap., High Traffic, Std. Bolts Yes Big John 120706 


* S.S. = Stainless Steel. T Sold in package of 8. 
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WATERLESS = 
SLOAN. 

тоіат Standard. 
Wall-Mount 
Waterless Urinals 


Conserve water by eliminating liquid waste without flushing. They connect to a wall 
waste line and rely on gravity to direct urine into the drain, so there's no need for a 
flushing mechanism. These water-free urinals use a trap or cartridge with a layer of 
sealant that blocks odors from rising out of a waste line while allowing urine to pass 
through. Use to reduce water consumption in dry climates and other areas where 


- 


2 An 


е | 
49JM66 Pa 


34TE11 


water is scarce. WaterSense Certified. 


Urinals - еее” 54 = 

» White vitreous china SLOAN. ZURN. 

= Flush valve sold separately, see Grainger.com 

Wall-mount flush-valve urinals with top spud are off-the-floor fixtures 
that allow thorough cleaning, connect to a wall waste line, and work with 
an exposed flush valve for unblocked access during maintenance. These 
fixtures have a lower weight capacity than floor-mounted fixtures, but 
provide a streamlined look and full access for cleaning the floor and urinal 
surfaces. Includes back opening for waste line and a spud atop the fixture 
for connecting to a flush valve (flushometer). Meet all ANSI and ASME 
water conservation requirements. 


Spud 
Gal. Per ADA Connection Brand Mfr. Item Shipping 
Flush Compliance — Size and Series Model No. diy. 
Washout Urinal — 
; mer. Std. * 
0.1, 0.125, 0.5 No 3A in Maybrook 6581001EC.020 45NC88 *T 1 
Amer. Std. 
0.1, 0.125, 0.5 Yes 34 in Washbrook 6590001.020 160006 * 1 
FloWise 
Amer. Std. 
0.1, 0.125, 0.5 Yes 3A in Washbrook 6590001ЕС.020 45NC87 *t 1 
FloWise 
Amer. Std. 
0.1, 0.125, 0.5 Yes 34 in Washbrook 6590001PL.020 15W678 * 6 
FloWise 
0.125 Yes Yin Amer Std. 6042001EC.020 49JM66* 1 
0.125, 0.5 Yes % in Amor ate 6002001.020 52WU81* 1 
; Amer. Std. 
1.0 Yes 14 in Lynbrook 6601012.020 5МТУ9 1 
Washout Urinal with Automatic Flush Valve 
0.125 Yes Эд in Sloan WEUS1000.1401 2PPR4 * 1 
0.125 Yes % in Zurn 25755.205.00 45NC89 * 1 
0.25 Yes % in Sloan ECOS WEUS1002.1401 5NFL2 * 1 
Washout Urinal with Manual Flush Valve 
0.125 Yes Зд in Sloan WEUS1000.1001 2PPR5 * 1 
Amer. Std. 
0.125 Yes Y in Washbrook 6590503.020 380Р27 * 1 
FloWise 
0.25 Yes Y in Sloan Royal WEUS1002.1001 5NFLO * 1 
Siphon Jet Urinal 
0.125 No 3A in Zurn 25755-0 34TE11 * 1 
0.5, 1.0 Yes yin Amer. 51. 6550001.020 38W399 1 
йыга Allbrook d 
1.0 Yes Xin — Amer Std. 6561017.020 12021 1 


ADA 
Urinal Material Compliance Brand and Series 
Waterless Urinal 

No Waterless Sonora 

High Performance Yes Waterless Anza 
Composite/Fiberglass Yes Waterless Del Casa 
Yes Waterless Sonora 

А ; Yes Sloan 
Vitreous China Yes Waterless Baja 
Item 


Waterless Urinal Cleaners and Accessories 

Cleaner Cartridge Green Clean Liquid Concentrate 

Cleaner Cartridge Includes: Cartridge Key, Disposal 

Bag, Protective Glove, Sealant Package 

Measuring Cup 

Trap Insert 

Trap Insert Includes: (2) 16 oz Bottles Odor Barrier Liquid, 
(2) Drain Inserts, (2) Insert Removal Tools 

Trap Insert Removal Tool 

Urinal Cleaner 1 qt 

Urinal Cleaner Includes: 1 Kit Is Good For Up To 5 Urinal Start- 
Ups, BlueSeal Liquid, EcoTrap Tool And Measuring Cup 
Urinal Cleaner Includes: 32 oz Bottle, Green 

Clean Concentrate, Trigger Sprayer 

Urinal Flange Kit Required for all new construction 
Waterless Urinal Sealant, 1 qt 


by Component Hardware. 


Specialty Grab Bars 


Mount to walls to offer a fixed rod that people can hold onto to 
maintain their balance and lower or lift themselves. Stainless 


Steel with stainless steel mounting hardware. 


Mfr. Item 

Model No. 
2004 2VRWA 
2005 23PC28 
2902 23PC29 
20048 23РС27 
WES1000 4FB38 
2104 442635 

Item 

Brand No. 
Sloan ЗЕТХ5 
Sloan 4FB39 
Waterless 2VRW5 
Waterless 2VRW2 
Amer. Std. 4TMG6 
Waterless 2VRW3 
Waterless 6XKC5 
Waterless 2VRW7 
Sloan 3ETX4 
Waterless 6XKC4 
Waterless 2VRW1 


Description Dia. — Brand 
Smooth Surface 
18 in Straight Grab Bar, Exposed Screws {hin — 
24 in Straight Grab Bar, Exposed Screws Тїї — 
32 in Straight Grab Bar, Exposed Screws Тт — 
12 in x 12 in Boomerang Grab Ваг ihn — 
30 in L x 5 in W x 33 in Н Floor-to-Wall, Right Hand 1 іп — 
30 in L x 5 in W x 33 in Н Floor-to-Wall, Left Hand 1 іп = 
30 in L x 24 in W x 33 in H Wheelchair Toilet Bar 1 іп = 
30 in L x 6 in W x 8 in H Tilt-Up Safety Arm Тип — 
30 in L Straight Grab Bar 1 іп Encore 
L-Shaped 30 іп L x 30 in W 1%in Encore 


Textured Surface 
Floor-to-Wall, Right Hand 30 in Lx 5 in Wx33 inH 1 ^ in 
Floor-to-Wall, Left Hand 30 in Lx 5in Wx33inH 1 V^ in 


4WMG8 
Item 
No. 


3P920 
3Р918 
3Р919 
4WMG6 
4WNG8 
4WMH1 | 
4WMH4 | | 


ЕЕЕ ЕЕЕ 


4WMH6 
2YDU9 
2YDV6 


4WMG9 * 
4WMH2 * 


* Meets ADA requirements when properly installed. 2 


* WaterSense Certified. + Ultrahigh efficiency. 


Grab Bars Winelts 


Bars help provide a better grip for improved safety. Stainless steel 
with mounting hardware and concealed screws. 


by Component Hardware 


THE POWER OF 


16" 18" 12" 
Weight Item Item Item 
Type Finish Cap. Brand No. No. No. 
1% in Dia. 
Contemporary Polished — 800 Ib.* Winglt — 19D080 — 
Contemporary Satin 8001b.* Winglt — 19D074 — 
Peened Satin 8001b.* Winglt — — — 
Smooth Satin 8001b.* Winglt — 6RGG4 — 
1% in Dia. 
Concealed Wall Mount Satin 1,000 Ib. Bradley — — — 
Knurled Stainless Steel 250 10. Encore — 4TLJ8 -- 
Polyester Painted Poly Painted 800 Ib.* Wingit — 6RGH4 | 6RGH3 
Smooth JSAMIGUARD Satin 8001b.* Wingit — 6RGG5 — 
mooth w; " 
Product Protection Stainless Steel 250 10. Encore | 4TLJ4 | 2YDU7 | 4TLJ5 
Textured w/ 
SANIGUARD Product Stainless Steel 250 10. Encore | 4TLJ7 — 4TLJ6 


Protection 


* 800-Ib. weight capacity when installed using Winglts Grab Bar Fastener, BUTC7 (4 іп L) sold separately on page 2169. 


Length 
24" 36" 42" 45" 48" 
Item Item Item Item Item 
No. No. No. No. No. 
19D081 | 19D082 | 19D083 — 19D084 
19D075 | 19D076 | 19D077 — 19D078 
— — 34CE97 — — 
6RGJ5 | 6RGJ6 | 6RGJ7 — — 
— 29RU58 — 29RU59 — 
6RGH5 | 6RGH6 | 6RGH7 — — 
6RGG6 | 6RGG7 | 68608 — — 
2YDU8 | 2YDV1 | 2YDV3 — 2YDV5 
4TLJ9 — 2YDV4 — — 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


PLUMBING Scan. Order. Done. 
Restroom Accessories & Prison Toilets Details on page A1. 


arr Care SLOAN. 


Prison and Ligature-Resistant 
Toilet and Sink Combination Units 


a For institutional showerheads, go to Grainger.com 
Ligature-resistant sinks, toilets, and urinals withstand damage 

and prevent vandalism, abuse, or potential for self-harm or suicide 
in correctional and mental health facilities where antiligature or 
security products are needed. Sinks have push-button controls 
that provide hot and cold water at 0.5 gpm, and a penal bubbler. 
Metering valves can be set for 5- to 60-sec. operation and cannot 
be held open. These specialized toilets and urinals include enclosed 
flush valves, so they can't be used to tie off cords or fabric strips. 


49T884 


4 
SEE2-T ALL Spud 
і Gal. per Rough- Rim ADA Flush Valve Connection Item 
Ы Flush In — Height Compliance Location Size Brand No. 
- Prison Toilet, Elongated 
Restroom Accessories Floor Mount 
1.28,1.6,35 4 ^in 16in Yes Exposed 1in Acorn 497884 
Bar Overall Overall Overall Item 1.6 4%in 18in Yes Concealed 1 іп Acor 57ХҒТ 
Length Material* Finisht Height Depth Length Brand No. 128,1.6,35 10іп 16%in Yes Concealed 1 іп Acorn 497885 
Towel Bar 1.28,1.6,35 10іп 1675in Yes Exposed 1 іп Acorn 497886 
18 in 5.5. РС 15/біп З еіп 20%in Taymor 106184 1.28, 1.6,3.5  10in  17in Yes Concealed 1 іп Acorn 497887 
атас біп біп іп — Е іп іп o onceale b in corn 
Z PC 2%in 3%i 21 15F406 1.6 12i 15i N C d ША! A 1JZL5 
5.5. PC 15/біл З еіп 26 %4in Taymor 106185 | Wall Mount _ : И 
_ _Zamac РС 2 Min 3%in 27іп — 15Ғ407 128,16,35 4іп 16%in Yes Exposed Tin Acorn 491882 14027216 
24in _ Zamac РО 2%іп 3%in 26%in —  15Ғ307 1.28, 1.6, 3.5 4in  17in Yes Concealed 1 іп Acorn 497883 
Zamac PC 21/6іп З іп 26%in Taymor 106192 1.6 12in — Yes Concealed 1 іп Асоп 11714 
Zamac SN 2%in 3%іп 26%in -- 15F402 1.28, 1.6,35 12іп 1Біп Yes Concealed 1 іп Acorn 260794 
Material of Item 128,16,35 12іп 1Біп Yes Exposed 1 іп Acorn 250793 
Construc. — Fastener Type H W Thickness Мо. Prison Toilet and Sink Combination Unit, Elongate 
Approved Vendor, Folding Shelf... i i 16 1211 15i No Concealed 35i Acorn 12719 
Zamac Theft Resistant 5%in 15 ^in 3 іп 4WMJ7 Ligature R t Toilet; El ted - = 
Ring Ring Overall Overall Item ИЕНЕН оПӨЕГОПа{Ө 
Material Finish]. Height Width Height Depth No. 16 1211 15i No Concealed 15i  Bestcare 380428 
Approved Vendor, Towel Wing — ТЕРЕ 128 12i 5in No Concealed tin Везісаге 380429 
1.28 12in 18іп Yes Concealed 1 іп Bestcare 38/064 
Material* Finish H w D ІШ Flow АПА Drain Overall Overall Overall АПА Item 
ateria inisht 0. Rate Compliant Opening Bowl Size Width Length Height Compliance Brand No. 
Approved Vendor, Soap Dish Lavatory Sink 
5.5. 2 Vain Sin 3in 1ECN7 Wall Mount 
Metal 1%in 3%in 3%in 2VAL8 hi "E (212% — 42 94 
Approved Vendor, Toilet Paper Holder, (1) Roll Capacity 0.5gpm Мо Tin 4%inx9%in їл 18in ^. No Acorn 1JZL6 
Polished 2%п 7%п 3%п  15F409 m E = z — 12 3 
Zamac Polished 2%in 7%in 3%in 15Ғ411 0.5gpm Yes 1%їп 14%inx9%in 18in 18іп in Yes Acorn 1JZL7 
a 5 2 іп 9in 3%in 15Ғ408 Gal. per ADA Spud Item 
Bradley, Framed Mirror i " TAa i Flush Flush Handle Compliance Connection Size Brand and Series Brand Мо. 
Clear Acrylic, S.S. 5 Тіп Тіп 31Увіп 23М062 Prison & Ligature Resistant Urinal 
55. S Sn Да mAn 23М067 | Washout Prison Urinal Не 
SOEUR UM MU 36 in T8 in yain 298056 1 өрі, 1.5 орї Wall Button No 3^ in Acorn Dura-Ware Acorn 5RMD8 
Metal C 13 in Tin 3 in 30AC28 | 1.90, 1.5 gpf Wall Button No Y in Acorn Dura-Ware Acorn 5RMD9 
Washout Ligature Resistant Urinal 
са pua, Overall Item 0.125 Top Button No 3i in Whitehall BestCare Bestcare 386421 
Material Finisht Height Overall Depth Brand Мо. Washout Ligature Resistant Urinal with Manual Flush Valve 
DT Hook 0.125 Top Button Yes Yin Whitehall BestCare Bestcare 49T906 
т н Waterless Ligature Resistant Urinal 
SS. ST in 2in — AWMK8 0 Not Included — No Vii Whitehall BestCare Bestcare 380422 SRMDS 
Metal C 1 іп 1 іп -- 2ҮЛІ4 Flush 
SS 5 з in Тиеп Bradley JGYAT Valve Gal. per Spud Inlet Flush Valve Brand Item 
e. Ш Zn = Series Location Flush Rough-In Coupling Size Design апа Series Мо. —  — 
5 45 Шш 3 n in = M Prison Flush Valves - лу 
BOT Ш 1 him Tamar 106182 | Royal Concealed 1.6 gpf 20 % in 1 Уп Tin IPS Diaphragm Sloan Royal ЗЕТХ2 |, | 
Jamae BC ТЮП 2Win Taymor 106183 Royal Concealed 3.5gpf 20%іп 1? іп n in TS Diaphragm Sloan Royal SET 
3AÍ 35i = 
ЕС 24m zn = TM Description L (in ) (in) Dia. Brand No. 
i 545 T Vel = Security Washroom Accessories, Stainless Steel қ | 
Zinc CP 5 %zin 2 s in 5XTE1 Grab B iui Bradi 1GYC4 | 
Coat Hook and Bumper Grab Bar пва ТҮЗ - : 
coilasible Book — — = — TECI | -Grab Ваг 42n = — iin Bradley 1GYC6 1GYB8 
: 134 in Collapsed. 3 in Security Framed Wall Mirror — Manian — Bradley — 1GYB8 
S.S. S  4%in раз ата TECL9 | Toilet Paper Holder = qd = Асот 5RME4 
Hook : Book Shelf w/Clothes Hooks — 10%ini0%in — Acorn 5RME1 
5 Sin 2in думк Clothes Hook Panel with 1 Hook —  4Min 4 Ain — Acorn 5RME3 
5.5. S — ghin Зух 26 in L — —1ECL3 Clothes Hook Panel with 4 Hooks —  bWin Б Ип - Acorn 5RME2 
Security Hook n— 
; 56 in Extended, 2 V4 in - 
SS. 5 4 іп Collapsed, 2 % in Extended 77 1ECN1 GUERRE (ares 
: р Overall Overall Item ш = 
shel Finish} ^ Height Depth Brand No. Ligature Resistant 
Towel Shelf 
5,5, B Syn Tn = аға” | Bathroom Faucets 380415 
Zamac PC 6 іп 8 in Taymor 106186 Н Я . T 
Utility Shelf i i y Cone-spout faucets are shaped like a rounded triangle, or cone. Their shape makes it difficult to use 
m E in in — JEC | the faucets as a ligature point or a point of self-harm, making them suitable for hospitals, prisons, 
a 5 46 in 4% in = 4WMKS | and mental health settings. These dual-metering-handle two-hole centerset deck-mount faucets 
55. 3 AAi eu = TECNO have two handles that users push down on to start the flow of water. Each handle is operated sepa- 
Utility Shelf with Backsplash rately to control the hot and cold water supplies. Metering-handle faucets let users control the start 
55. E snin Sin — — AWMI8 | of the flow of water but not the duration, as the water flow shuts off automatically. Chrome faucet 
Utility Shelf with Mop Holders = finish. "— Ной iin 
SS. 5 ERAT Iin - TECLT Series Body Material Rate Flow Outlet Type Spout Length Spout Height No. 
* S.S. = Stainless Steel. } В = Bright, BN = Brushed Nickel, С = Chrome, WH3377 Brass 0.35 gpm Spray 2in 2in 455D06 
CP = Chrome Plated, PC = Polished Chrome, S = Satin, SN = Satin Nickel. WH3374 Brass 0.7 gpm Spray 2in 2in 386415 
2760 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ 


PLUMBING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Institutional Fixture Parts & Security Bathroom Accessories 


Institutional Eu 
Fixt R H P rt $ Toilet/Tissue 
[| ure epair a S ғаты O Holder 

Mfr. Item ‘dd Ball Industries 23MU49 
011 МЕРЫ QU: Te R 5 Description 1 іп, Pkg. of 10 ze ` 

-002-! amper Resistant Screws, 10-32 x 7 іп, Pkg. 0 = 
0116-012-001 Sorene. 8-32 x 1 YA in, Pkg. of 10 2EVN2 Security Bathroom 
0296-020-000 Нех Wrench, % in 2EVN5 A Р 
0302-003-001 Нех Nuts, 8-32, Pkg. of 10 2EVN7 4 
0326-100-001 С-ка, Pkg. of 10 = ; 2EVN8 Tamper- ccessories 
0401-129-001 O-Rings, 1 %6 in x 1 % іп x %2 in, Pkg. of 10 2EVR1 j j j j i j 
0401-124001 O-Rings ЕЛГЕН ТЕЛІ, à 9 10 SEVP Resistant Accessories are designed to be stylish, functional, and for use in behavioral/ 
0401-117-001 O-Ring, Vie in x fin x гіп, Pkg. of 10 | 3ZWN7 Screws mental health facilities where security or antiligature products are required. 
0401-026-001 O-Rings, 1 Ў in x 1 % in x Ив іп, Pkg. of 10 2EVP6 2EVN1 Item 
0401-016-001 O-Rings, % in x іп x Ив in, Pkg. of 10 2EVP5 Description Material W H D Brand No. 
0401-015-001 O-Rings, еіп X ТИв in x Ve in, Pkg. of 10 2EVP4 EaTSURUACESSSUITBE 
0401-014-001 O-Rings, іп x % in x Vis in, Pkg. of 10 2EVP3 Bookshelf Stainless Steel 20in Тіп 8 %in  Bestcare 491898 
0401-012-001 O-Rings, % in ID x Y? in OD x Ўв in Thick, Pkg. of 10 2EVP2 Flush Valve, Manual 
0401-011-001 O-Rings, 716 in ID x 74 in OD x Ve in, Pkg. of 10 2EVP1 128 gpf gph | Bestcare 380425 
0401-007-001 O-Rings, %? in x 94 in x %e in, Pkg. of 10 2EVN9 0 Ва ме, Manual, 
0421-019-001 Gaskets, 76 in Hx 3^ in Dia, Pkg. of 10 2EVR2 1.6 орї gph Bestcare 380424 

-0234 i in Dia. Р! T " 
0489-005-000 How боо 03 GPM UE TEM Ligature Resistant FUSMVANE Stainless Steel — | —  — Bradley 23MUAT 
0715-060-001 Control Module 3ZWN8 i i i i i i Fis i * 
БІНЕН Shower Nozzle Assembly Wal Mount m Latur 5 Mirror дап = Sal 3 in ота ж In Bestcare НІН i 
1895-451-001 Nylon Compression Nuts, 7⁄6 in - 20 UNFI, Pkg. of 10. 2EVT2 праша esta Aluminum ^ 24in 1Иіп Жіп Odd Ball Ind. 388020 
1895-450-001 Nylon Compression Nuts, 9 in -24 UNFI, Pkg. of 10 2EVT1 Ligature Resistant Soap Dish Stainless Steel Тіп 7іп 2%іп  Bestcare 497902 
1895-012-000 Nylon Male Connector, 1 4 in H x 16 in Dia 2EVR9 Ligature Resistant Soap Dish — Stainless Steel 7in Тіп 2%in  Bestcare 386413 
1895-002-000 Nylon Male Connector, % in x % in NPT 2EVR8 А Recessed Shelf 304 Stainless Steel 18in Тіп 4%sin Odd Ball Ind. 388014 
213-010-199 Tubing, Red, 120 in 28/74. O-Rings | Security Hook 304 Stainless Steel Avi in 4%іп Жіп Odd Ball Ind. 388016 
2155-010-199 Tubing, Blue, 120 in 2EVTS 2EVN9 Security Hook Stainless Steel 4in 4іп  2%in Bradley 23MU46 
2160-010-199 Tubing, Clear, 120 in 2EVT6 Security Hook Stainless Steel 5in бі. 1йіп Bradley 23М053 
2195-010-000 55 Braided Supply Hose, % in NPS X 6 % in 2EVT7 Security Hook Strip Stainless Steel 18in біп 1йіп Bradley 23MU47 

-001- Flo-Cloz Cartridge w/Chrome- Security Shelf Stainless Steel 18in Ті! “іп Bradley 23MU48 
2260-001-011 А 2EVU2 x r y 

Plated Stem, Plastic Seat Toilet Paper Dispenser, : E "T е 

2260-001-002 Flo-Cloz Cartridge Тор Assembly, Plastic Seat 2EVUT 5 in Dia. Roll 304 Stainless Steel 7 %in 7 іп 4іп Odd Ball Ind. 388015 
2260-001-001  Flo-Cloz Cartridge Assembly, Plastic Seat 2EVT9 Toilet Paper Holder Stainless Steel Тіл Тіп 2%віп Bradley 23MU49 
2280-000-199 Flo-Cloz Bonnet Cap, Brass 2EVU3 Toilet Paper Holder, Stainless Steel 7 in Тіп 4%in  Bestcare 497903 
2292-003-199 Canopy Handle, Single Temp. 2EVL8 Toilet Paper Holder, Stainless Steel 117 іп 7%in 3%in  Bestcare 491904 
2302-020-001  Penal-Matic Cartridge Assembl 2EVU6 L H D It L H D It 
2302-000-002  Meter-Matic Cartridge Assembly 2EVU5 eut Эниш іш ) (m) (m) Ші ІҢ i) (m) (m) Әнші үт 
2302-000-001  Penal-Matic Cartridge Assembly, Fluid Meterin 2EVU4 ssembly а "eM + : - : 
2304-001-001 Cartridge Assen à қ 2Е108 2ЕУН6 тр — ни: Soo b — -— Ball Ind. 388008 
2304-000-001 Репа!-Тго! Cartridge Assembly, Self-Closing 2EVU7 4-33 Bestcare “ЫЗ 42 24 32 ОЧ Ват n Т ——8Н11 
2312-003-001 Flow Control Assembly, Toilet and Lavatories 1KAA2 3 3 3 Bos care 3UC432- BENE b Wert EV il i . 
2315-000-001 Push Rod Adjusting Cup 28/22 n 36 34. — 3 Bestar — ишш лош Bal Ind. 38RD13 
2415-002-001 Compression Spring Assembly, Pkg. of 10 2EVX2 f 15—345——3 E care ЕТЕП = 16 арий. 
2415-000-001 Check 5 ор 2EVX1 48 И 3 Bestcare 380455 
2437-110-001 Extended Cartridge Assembly 3ZWP2 ae MM EL. estcare 
2437-100-001 Cartridge Assembly 3ZWP1 emm With white powder-coated finish. 
2437-001-001 Cartridge and Diaphragm Assembly 2EVX4 
2437-000-001  Safti-Trol Cartridge Top Assembly 2EVX3 
2560-015-001 Water Chamber Assembly 2EVX5 
2563-305-002 Solenoid, 24V 3ZWP3 
2563-130-002 Reset Valve 2EVZ6 
2563-121-001 Diaphragm Assembly 2EVZ5 
2563-108-001 Spring Assembly, Pkg. of 10 2EVZ4 
2563-103-001 Diaphragm Assembly 2EVZ3 - 
2563-100-002 Reset Valve 2EVZ2 Cartridge 
2563-086-000 Gasket 2EVZ1 Assy. 
2563-081-001 Bonnet, Plastic 2EVY9 
2563-080-001 Reset Valve 2EVY8 7 
2563-024-000 Cover Plate, Delayed Acting 2EVY7 ) 
2563-023-001 Metering Air Diaphragm Springs, Pkg. of 10 2EVY6 . 
2563-022-000 Metering Air Diaphragm 2EVY5 Headrail 
2563-021-001 Metering Magnet Cup Assembly 2EVY4 Door Panel 1FBX1 
ne азза ass 

-020- etering Servomotor Assembly without Seat ... 
2563-019-001 Ѕегуотоїог Plate 2EVY1 Individual Bathroom 
2563-010-001 Diaphragm Assembly, and Lavatories 1KAA3 pam GL OBA L 
563-004-001 Diaphragm Assembly 2EVX8 Partition Components Beh CAE IS 
2563-002-199 servomotor Cup 2EVX7 For tech | hel th tion d Pilast C th 304 
2563-000-002 Ѕегуотоїог 2EVX6 : = For technical help with partition design ilasters—Come wi 
2564-000-001  Metering Timer Assembly 2EVZ7 Metering Ж) i С Hi a p : g t st a В teel trim sh et 
2566-310-012 Push Button Assembly, Hot and Cold 2EWA2 Diaphragm and material lists for your unique project, stainless steel trim shoes an 
2566-402-008 Actuator Assembly Push Button Diaphragm mE 2bEVY5 contact our technical product experts an anchor kit that attaches the 
2866-052-001 Push Button Assembly, Cold EWA at 1-800 GRAINGER (472-4643). pilaster to the floor. 
2566-051-001 Push Button Assembly Hot 2EVZ9 . 
2566-050-001 Push Button Assembly, Single Temp. 2EVZ8 partition Type " H Thickness ag Пет 
2566-001-000 Diaphragm Assembly 3ZWP4 Baked Enamel Steel 
2570-105-001 Flow Control Elbow, Plastic 2EWC9 ADA Compliant Door —36 in 58 in Tin 63311 
2570-061-000 Inside Cover, Plastic Valve 2EWC8 24 in 58 in Tin 63309 
2570-045-001 Single Temperature Tee, 0.5 GPM 2EWC7 Door 26 in 58 in Tin 63310 
2570-042-000 Mixing Tee Adapter 2EWC6 22 in 58 in tin 63385 
2570-040-001 Mixing Tee, Hot and Cold, 0.5 GPM 2EWC5 34 in 58 in Tin 63386 
2570-028-001 O-Ring, Male x Male 2EWC4 Push Button Panel smn 53 in fin Almond, Black, Charcoal, Dark —63312 
2570-027-000 Valve Body, Plastic 2EWC2 Assy. 5Bin 58 іп Tin — Khaki, Gray, Khaki, Pepper Dust, - 53543 
2570-026-000 Valve Body, Plastic 2EWC1 2EVZ9 60in 58П Tin Royal Blue, Sandy Beach, White — 334 
2570-025-000 Valve Body, Plastic 2EWA9 3in 82 in 1 in 63315 
2570-015-199 Prison Toilet Control Stop Stems 2EWAB 4in 82 in Tin G3316 
2570-014-000 Prison Toilet Control Stop Stems, Plastic 2EWA7 5 in 82 in 1% in 63317 
2570-013-000 Prison Toilet Control Stop Seats, Plastic 2EWAG 6 in 82 in iin 63318 
2570-012-000 Stop Bonnet 2EWAS Almond, Black, Charcoal, Dark 
2570-011-001 Prison Toilet Control Stops 2EWM 7 in 70in — 1JA4in Khaki, Khaki, Pepper Dust, Royal 63387 
2570-000-001 Prison Toiler Control Stops 2ЕМАЗ Inside Cover j Blue, Sandy Beach, White 
2580-000-001 Valve Seat Assembly 2EWD1 Pilaster TR —8mn- ТИП а i 63319 
2590-203-001 Metering Valve Assembly, Single Temp., 2.5 GPM 2bEWDS 2ЕМС8 ап 82in Win 63320 
2590-051-001 Metering Valve Assembly, Plastic 2EWD4 10 in 82 in iin 63321 
2590-050-001 Моп Metering Valve Assembly, Nonmetering Н &C  2EWD3 12in 82 in lin Almond, Black, Charcoal, Dark 03322 
2590-003-001 Valve, Shower, Single-Temp., 2.5 gpm 1КАА4 18in 82іп 1 йіп Khaki, Gray, Khaki, Pepper Dust, 63323 
2725-004-001 Urinal Strainer 2EWDT 22in  82in {ain Royal Blue, Sandy Beach, White 63324 
2725-004-000  Urinal Strainer 2EWD6 24 in 82 in 1 Win 63325 
2755-000-001 Prison Toiler Control Stops 2EWD8 Urinal Partition 48 in 42 in Tin 63326 
4016-100-001 Push Button Assembly 2EWE2 Control Stop w/out Pilaster 24 in 42 in Tin 63327 
4025-051-001 Bubbler Assembly, Hemispherical 2ЕМЕ5 2EWA7 
4025-011-001 Bubbler Assembly 2EWEA | CONTINUED | ү] 
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WALL PILASTER 


Bathroom Partition Components & Accessories Details on page A1. nu 
[ | CONTINUED | > CHOOSE: Item 
= ы Bathroom Partition Type Ww H Thickness Color No. 
Individual Bathroom Solid Plastic Polymer (Cont.) 3 
i i ; Black, Blue, Charcoal, 
Partition Components GLOBAL LM с MR 
Эе 3in 82in {in 3334 
Bathroom > CHOOSE: Item 4in 82i ІП 63335 
Partition Type W H Thickness Color No. gn 82in fin 63336 
Plastic Laminate , in 82im Тіп 63337 
ADACompliantDoor 36in | 58in iin 63368 Pilaster т п 1m а 52428 
р 24 in 58 in Tin G3366 ІП Ш n Team, агау 
oor 26 in 58 in Tin 63367 10іп 82in Tin G3340 
22in  58in Tin 63394 12 82in Іп 63341 
34i —58in Tin 63395 18іп 82im Тіп 63342 
Panel 55in  58in Tin 63369 21 in 82in Іп 63343 
5810 біп iin 63370 in 82in ІП 63344 
60 in 58 in Tin 63371 Urinal Partition w/out Pilaster 18 in Е іп lin Black, Blue, Charcoal, (3345 
3 in 32 in Тиіп 63372 іп 42in Tin Cream, Gray G3346 
4in —82in in 63373 Stainless Steel 
+ ; TA ADA Compliant Door 36in 58іп Tin 2EHH6 
Sin 82 in 1 іп G3374 T 7 T 
i j 1 Almond, Sand 24in 58in іп 2EHH4 
6in 82 in 1 Vin G3375 Door Gi + ; 
Zin 70n {in 63396 i 58in fin 2EHHS 
А 7in 82i Тиіп 63376 55in 58in Тіп 2EHK3 
Pilaster т ; 341 Panel 58in 58in Tin 2EHK4 
8in 82 in 1 іп 63377 &0in 58i ti 2EHKS 
10 in 82 in 1 ^in 63378 3 Ш ІП zn 
i2in 82п ТИП 63379 in 82in Tin 2ЕННВ 
18in 82іп 1Мїп 63380 4in 82in Yin 2EHH9 
22in 82in йіп 63381 Sin 82im ТИП 2EHJT 
94in —82in Ain 63382 біп 82п 1%in Satin 2EHJ2 
Urinal Partition — 18in | 42іп Tin 63383 сен Тіп 5 in 1 yan 288 
w/out Pilaster 24in — 42in Tin 63384 Faster 1 01 25 n 1 van ЕНЕ 
Solid Plastic Polymer | Е Е 2 Ш 52 Ш 1 Җ% i JEHJS 
ADA Compliant Door -a5 уу i9 — 1m — — ^ team 3 63539 ibm іп Win 2EHJT 
24 in 55 in Tin 63328 22in 82in 1йіп 2EHJ8 
Door 26 in 55 in Tin бра BUCO T G 63320 24in 82in 1%in 2EHJ9 
1 7 i ack, Blue, Charcoal, Cream, Gray n m ; 18in 42in lin 2EHK6 
2 n Е in 1 n 63388 Urinal Partition w/out Pilaster -2141-421ц Tin DEHK7 
Panel 22 іп Е іп 1 іп Black, Blue, Charcoal RS nu е For Use Оп w H Thickness Нет No. 
58 in 5 in in Aluminum/Brushed Finish 
G0in  55in {in Pick Blue, Charcoal, Cream, Gray 53333 Headrail Steel Partition — 98 in Туп 2Yin __ ТЕВХЇ 
"pm = Satin 
Bathroom Partition Kits Overall Dim. | ltem | Almond | Sand 
Bathroom Partition Type М H D No. Bathroom | Overall Dim. Item Item 
= Include all necessary components and hardware Stainless Steel Material — З s Partition Type М н OD | No. No. 
Single Compartment — 36in 82in 60in| 7A0M Plastic Laminate Material 
Urinal Partition Тіп 70іп 24in| ТА0А4 UrinalPartition Тіп 70in 24in| 7AG29 ТАМ53 
"di w/Pilaster Тіп 70in 36in| 7A0A5 w/Pilaster Тіп 70in 36 in| 7AG30 | ТАМ/55 
Ф Dove |Folkstone |Graphite| Neutral | Silver 
a een Aman Black Gray сарна гіш Glaca Gray 
HEADRAIL verall Dim. em em em em em em em 
Бү e Bathroom Partition Type W H D No. No. No. No. No. No. No. 
Phenolic Material 
А m ; Тіп 70in 24 in | 7AW33 | 7AW27 | 7AW32 | 7AW30 | 7AW29 | 7AW34 ТАМ/31 
$ 1% Urinal Partition w/Pilaster 7 іп 70in 36in ТАМ43 | 7AW37 | 7AWA2 | 7AW40 | 7AW39 | 7AWAA 7АМ/41 
8 A Dark Pepper| Sandy 
Overall Dim. [Almond Black | Blue |Charcoal| Khaki | Gray | Khaki | Dust | Beach | White 
ей Bathroom Item | Item | Item Item Item | Item | Item | Item | Item | Item 
Partition Type ОМ H D No. No. No. No. No. No. | No. | No. | No. | No. 
e Baked Enamel Steel Material 
& кар ш domm 36 іп 82in 60 іп | 7ҮР86 |7AW61| 7AW64| 7AW57 ТАМ60 7YP78 ТАМ/59 7AW63|7AW62 7AW58 
БА ШпїпаГРапїїоп_71їп 70in 241п | 7YP81 |7AW85 7AW88| 7AW81 |7AW84| 7YP89 |7AW83 7AW87 | 7AW86 7AW82 
> w/Pilaster Тіп 7/0in Зб іп | 7YP94 |7AW93|7AW96; 7AW89 |7AW92| 7YP96 |7AW91/|7AW95| 7AW94|7AW90 


и Black Blue Charcoal | Cream Gray 
PANEL 9 Overall Dim. Item Item Item Item Item 
DOOR Bathroom Partition Type Ww H D No. No. No. No. No. 
SHOE LN Solia Plastic Polymer Materia Тіп 70n 24i 7AV92 | 7AV89 | 7AV90 | 7YP93 | ТҮР85 
ins END PILASTER i iti i in in in 
Urinal Partition w/Pilaster —7in 70in  36in | 7AV96 | 7AV93 | 7AV94 | 7YP97 | 7YP95 
For Baked Enamel For Plastic 
tainless For Solid For Phenolic Laminate 
GLOBAL &S 5 
olt: ее Partitionë Plastic Partitions Partitions Р Partitions 
ateria! ateria! 
Partition Hardware Packages of Item Material of Item | Material of Нет of Item 
= Use For Construc. No. | Construc. No. | Construc. Мо. (Construc. Мо. 
and Accessories Partition Hardware Packages 
; Attachment of Mid Panel Zamac 1FBX6 | Aluminum 1FBY3| 51811695 45y491| Zamac  3PEL3 
Packages include all brackets and fasteners needed to assemble to Wall and Pilaster Stee! 
iti j Attachment of End Panel to " 
partition components. Fasteners are Torx head screws that require Walland Pilaster for Floor Zamac 1FBX5 | Aluminum 1FBY2| Stainless qoggg| zamac ЗРЕІ2 
a T25 Torx Power Bit, sold separately on Grainger.com. For Toilet Mount Urinal Partitions 86 
Partition Folding Shelf, order 4WMJ7 on page 2760. No Sight Kit Attachment of Pilaster to Wall | Хатас  1FBX7 | Aluminum 1ЕВҮД 9 Ste ^ 12V402| Zamac  3PELA 
5JMET helps block the sight line between the door and pilasters of Attachment ar Panel Zamac 1FBX4 БЕШ ІНІ — — | Zamac 3PEL5 
the compartment for added privacy. Asche ІН ЛЕ әнді ee 
to Wall aid от «асга Aluminum 1FBX3 | Aluminum 1FBX3| Aluminum 1FBX3 [Aluminum 1FBX3 
REPLACEMENT SHOES — SENS 
" Р Item For Wall Mount Urinal Partitions) Хатас ЗРЕК8 | Aluminum 3PEL1 S 12V398| Хатас  3PEK9 
Replace damaged trim shoes without mE > В ge 
й " Е w H No. No Sight Kit, Aluminum Aluminum 5JMET — — — — — — 
dismantling the entire compartment. Stainless Steel Replacement “Components 
Shoes for Baked Enamel and Stainless Stainless Stainless Stainless 
Stainless Steel Pilasters Flat Stop and Keeper Steel — 2EHK8 | ` Steel ЗРЕМӘ ` Steg SPEN9 |` Stee) ЗРЕМӘ 
зї Зіп 5/М09 Stop and Keeper, Universal Zamac 2ЕНК9 — — — — — — 
4in Зіп  5JMDO Stop and Keeper, Inswing Door — = Zamac  ЗРЕМ7 | Zamac  12V405| Zamac ЗРЕМ5 
5in 3in  5JMD1 Stop and Keeper, Outswing Door — — E Zamac 3РЕМ8! Хатас 121406) Хатас ЗРЕМ6 
6in Зіп  5JMD2 Bumper and oat Hook Zamac 2ЕНІ1! 7атас 2ЕНІ1 — — Zamac 2ЕНІ1 
Тіп 3in  5JMD3 Door Pull Zamac 2ЕНІ2 | Хатас ЗРЕМ2 — — Zamac ЗРЕМ 
in Tin 3in  5JMEO ** АРА Concealed Latch Knobs Zamac 2ЕНІЗ = — — = — = 
8in 3in  5JMD4 Concealed Latch Knobs Zamac 2ЕНІ4 — — — — — — 
10іп 3in  5JMD5 Slide Latch — -- Zamac 3РЕМ4 -- — Zamac  3PEN3 
yo "E 12in 3in  5JMD6 Inswing Door Set Zamac 2ЕНІ5! Zamac  3PEL7| 7атас  12V396| Хатас  3PEL6 
18 in E in ЫМШ БУП Door Set 7 — "a — — Zamac 12/307 — — 
in in 5. utswing Adder атас — — — — — — 
Partition Hardware 24n 3in —5JMD9 ADA Outswing Door Set —  — | Талас 3PE8| = — | Zamac 3PEL 
1FBX6 " 5 
** For floor-mounted urinal screen pilasters. 
2762 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PLUMBING 
Acoustical Ceiling Tiles 


Acoustical Ceiling Tiles 


= White color 


(Armstrong 


CEILING 


SYSTEMS 


A variety of edge types and surface textures to help you create the look you want. All tiles are 
durable, sag resistant, and have a Flame Spread Index 25 or less. Smoke Developed Index 50 

or less. Include a 30-yr. limited system warranty against visible sag, mold/mildew, and bacterial 
growth (excludes Fissured, Cortega, and Designer products). Mineral fiber construction, except 
32WN11 is ceramic, mineral fiber and 6EJL6 and 5UTN3 are fiberglass. All tiles have Class A Fire 
resistance, according to ASTM E84 and CAN/ULC S102 surface burning characteristics. 


Noise 
Reduction 
[8 W Thick. Edge Туре Coverage Coefficient 
Fine Fissured 
12іп 12in віп Concealed 40 sqft 0.55 
Y in Angled Tegular 48 sq ft 0.7 
24 in in Angled Tegular 64 sq ft 0.55 
іп Beveled Tegular 64 sq fi 0.55 
24 in Yein Square Lay-In 64 sq fi 0.55 
| %1їп Square Lay-In 64 sq ft 0.55 
48 п Yin Squarelay-In 64 sq ft 0.7 
Yin Square Lay-In 96 sq ft 0.55 
Fine Fissured Second Look 
48in 24іп %in Angled Tegular 80 sq ft 0.55 
Fissured 
іп Angled Tegular 64 sq fi 0.55 
24 in in Square Lay-In 64 sq ft 0.55 
24in віп Squarelay-In 64 sq ft 0.55 
48 in Yin Squarelay-In 48 sq fi 0.55 
5в іп Squarelay-In 96 sq ft 0.55 
Dune and Dune Second Look 
зіп Angled Tegular 64 sq ft 0.5 
24 in in Beveled Tegular 64 sq ft 0.5 
24 in Yin Square Lay-In 64 sqft 0.5 
Yin Angled Tegular 64 sq ft 0.5 
48 in Yin Angled Tegular 80 sq ft 0.5 
іп Square Lay-In 64 sq ft 0.5 
Cirrus 
Yin Angled Tegular 48 sq ft 0.7 
24in 24in %in Beveled Tegular 48 sq ft 0.7 
yin Square Lay-In 48 sq ft 0.7 
Cirrus Second Look 
48 іп 24in іп Beveled Tegular 48 sq ft 0.65 
Cirrus Profiles - Classic Step 
24in 24in %in Beveled Tegular 48 sq ft 0.65 
Ultima 
Jain Beveled Tegular 48 sq ft 0.8 
34 іп Beveled Tegular 48 sq ft 0.8 
24 in 34 іп Beveled Tegular 48 sq ft 0.8 
24 in 
34in Square Lay-In 48 sq ft 0.75 
Yin Square Lay-In 48 sq ft 0.75 
48 in yin Square Lay-In 48 sq ft 0.75 
Georgian High Washability 
48in 24in %in Square Lay-In 96 sq ft — 
Georgian 
24 in in Square Lay-In 64 sqft 0.55 
24 in 
48 in %in Square Lay-In 96 sq ft 0.55 
Ceramaguard z 
i inin SquareLay-In 48 sq ft — 
48іп 24in gri Square Lay-In 48 sq ft 0.55 
Clean Room VL (Unperforated) - Fire Guard 
24in 94 in in Square Lay-In 48 sq ft 0.55 
48 in in Square Lay-In 64 sq ft 0.55 
Clean Room FL 
24in 94 jn Yin Square Lay-In 48 sq ft 0.55 
48 in in Square Lay-In 64 sq fi 0.55 
Cortega Fire Guard 
24 in %в іп Angled Tegular 48 sq ft 0.55 
24in віп Squarelay-In 64 sq ft 0.55 
48 in %in Squarelay-In 48 sq ft 0.5 
Cortega & Cortega Second Look 
sin Angled Tegular 64 sq ft 0.55 
24 in Y&in Beveled Tegular 64 sq ft 0.55 
зіп Square Lay-In 64 sqft 0.55 
24 in Yin Angled Tegular 80 sq ft 0.55 
Yin Angled Tegular 80 sq ft 0.55 
48 in in Angled Tegular 80 sq ft 0.55 
Yin Angled Tegular 80 sq ft 0.55 
Yein Square Lay-In 96 sqft 0.55 
Shasta 
48in 24in %in Square Lay-In 128 sq ft 0.7 
Random Fissured 
48 in 24in %in SquareLay-In 128sqft 0.55 
Kitchen Zone 
24in 94 jn in Square Lay-In 64 sqft = 
48 in in SquareLay-In 96 sqft — 
Load Carrying 
Type (Ib. per Linear ft.) 
Suspension Systems 
Prelude Wall Molding, 144 in L — 


Prelude Cross Tee, 24 іп L 40.45 Ib 
Prelude Cross Tee, 48 in L 91 

Prelude Cross Tee, 48 in L 8.31 Ib 
Prelude Main Beam, 144 in L 12.8 Ib 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Resistant To 


Bacteria, Mildew, Mold, Sag 


Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant 


dew, 
dew, Mol 
dew, Mol 


Bacteria, Mi 
Bacteria, Mi 
Bacteria, Mi 


old, Sag 
d, Sag 
d, Sag 


Bacteria, Fire Guard, Mildew, Mold, 


ch-Resistant 
dew, Mold, Sag 
dew, Mold, Sag 


Sag, Scra 
Bacteria, Mi 
Bacteria, Mi 


Class A Fire Retardant 


Class A Fire Retardant 
Class A Fire Retardant 
Fire Guard 
Fire Guard 
Class A Fire Retardant 


Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant, Soil 
Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant, Soil 
Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant 
Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant 
Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant 
Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant 


Bac 
Mo 


Васі 
Мо 
Васі 
Мо 
Bacteria, Imp; 


Sag, 


Васі 
Мо 
Вас 
Мо 
Вас 
Мо 


Вас! 
Мо 


Васі 
Мо 
Васі 
Мо 


Bacteria, Fire Guard, Mildew, Mol 
Bacteria, Fire Guard, Mildew, Mol 


Bacteria, Mi 
Bacteria, Mi 
Bacteria, Mi 


dew, Mold, Sag 
dew, Mold, Sag 
dew, Mold, Sag 


, Mi 
ant, 


Resistani 
ch-Resis 


eria, Impac; 
d, Sag, Scrat 


Impact Resistant, Mold/Mildew, 
Sag, Scratch-Resistant, Soi 


ew, 
Soi 


Resistan 
ch-Resis 


eria, Ітрас 
d, Sag, Scrat 
eria, Impact Resistant, 
d, Sag, Scratch-Resis' 
act Resistant, Mildew, Mold, 
Scratch-Resistant, Scrub, Soil, 

eria, Impact Resistant, Mi 
d, Sag, Scratch-Resis' 
eria, Impact Resistant, 
d, Sag, Scratch-Resis' 
eria, Impact Resistan 
d, Sag, Scratch-Resis' 


Resistan 
ch-Resis 


eria, Ітрас 
d, Sag, Scrat 


eria, Ітрас 
d, Sag, Scrat 
eria, Ітрас 
d, Sag, Scrat 


Bacteria, Mildew, Mold, Sag 
Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Soil 


Resistant, 
ch-Resistant, 
Resistant, Mildew, 
ch-Resistant, Soi 


‚ Sag, Soil 
‚ Sag, Soil 


Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Soil 


Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant, Soil 


Fire Guard 
Fire Guard 
Fire Guard 


Class A Fire Retardant 
Class A Fire Retardant 
Class A Fire Retardant 
Class A Fire Retardant 
Class A Fire Retardant 
Class A Fire Retardant 
Class A Fire Retardant 
Class A Fire Retardant 


Bacteria, Mildew, Mold, Sag 
Bacteria, Mildew, Mold, Sag 


Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant, Soil 
Bacteria, Mildew, Mold, Sag, Scratch-Resistant, Soil 


L 


144 in 
24 in 
48 in 
48 in 
144 in 


wW H 
Ain %in 
te in 1%in 
Me in 1 5 in 
196 in 1% in 
1346 in 1s in 


Recycled Mfr. 


Content Model 
56% 1746 
55% 1820A 
55% 1732 
55% 1734 
43% 1728А 
55% 1830 
55% 181 
43% 1729А 
32% 17616 
34% 1705А 
34% 756A 
41% 896 
41% 895A 
34% 1755В 
43% 1774 
36% 1775 
43% 1772 
38% 1776A 
51% 2712A 
38% 1773А 
63% 584ВМ 
63% 589ВМ 
63% 5748 
62% 513A 
62% 591В 
77% 1911A 
77% 1912A 
76% 1936A 
77% 1910A 
77% 1935A 
77% 1913A 
36% 793 
36% 764C 
36% 7630 
37% — 605C 
37% 608A 
41% 868В 
41% 8708 
77% 17158 
39% 17218 
41% 816A 
41% 824 
41% 823A 
25% ТОДА 
41% 2195 
36% 1770 
34% 27670 
34% 17038 
34% 27768 
34% 27650 
34% 769A 
82% 2906 
71%  2911A 
51% 673 
51% 67 

Mfr. 
Model 
7800RWH 
XL7328RW 
XL7342 
XL7348RW 
7300XRWH 


Item 
No. 


36N476 
132992 
6YLP9 
6YLRA 1 
SNGKO 1 


132993 8 


311002 8 
5NGJ3 


22XJ42 


SNGK3 
SNGJ7 
19H050 
34CY61 6 
5NGJ2 


6YLP7 
GYLP8 
132990 
34CY63 8 
36N474 
34CY62 8 


SUTNS 


SNGK4 
6YLR6 


32WM80 6 
22XJ44 


5NGK1 

SUTNG 

42EM55 
132995 
48WC07 
132996 6 


5NGJ6 


6YLR2 
бЕЛ5 


132998 6 
32М/М11 6 


SNGK2 12 
SUTN4 8 


6YLR5 12 
36N475 8 


36N477 1 
GYLR3 16 
34CY60 6 


5NGJ8 
132997 
5N6J4 
5NGJ9 
6YLR1 
32WM10 

134867 
5NGJ1 


GEJLG 
SUTNS 


20CA77 
20CA76 


Item 
No. 


SNHE4 
5МНЕЗ 
GEJL8 
SNHE2 
SNHE1 


Fine Fissured—Provide excellent sag 
resistance. 


Fine Fissured Second Look—Feature an 
innovative look where the panel is scored 
to look like a 2 ft. x 2 ft. panel. Compatible 
with standard suspension systems. 


Fissured—Economical panels come with 
a directional, fissured visual offers standard 
acoustics. 


Dune and Dune Second Look— 
Nondirectional appearance helps reduce 
installation time. Durable, scratch-resistant 
surface. 


Cirrus—Offer a medium-textured appear- 
ance with excellent noise reduction, sag 
resistance, high light reflectance, antimicro- 
bial treatment, and no added formaldehyde. 


Cirrus Profiles - Classic Step—Medium- 
textured appearance with edge details 
carved into the panels. Compatible with 
standard suspension systems. 


Ultima—Offer excellent noise reduction, 
sag resistance, high light reflectance, 
antimicrobial treatment, and no added 
formaldehyde, in a high-impact, scratch- 
resistant, washable, and scrubbable tile. 


Georgian High Washability and Clean 
Room VL—Unperforated Class 5 (Class 
100) tiles offer high wash and scrubbabil- 
ity, and soil resistance. Impact and scratch 
resistant. Meet USDA/FSIS guidelines for 
food processing areas. 


Ceramaguard—Nondirectional, smooth 
texture and resistant to chemical fumes. For 
high-moisture locations including shower 
areas and indoor parking garages. 


Clean Room FL—Unperforated Class 5 
(Class 100) tiles feature high scrubbability 
and washability plus impact, scratch, and 
soil resistance. Meet USDA/FSIS guidelines 
in food processing areas. 


Kitchen Zone—Easy-to-clean panels 
feature up to 20% more light reflectance 
than vinyl-covered gypsum. The smooth 
surface meets USDA/FSIS guidelines in food 
processing areas. 


Suspension Systems—SuperLock clips 
allow fast and secure connections with 
accurate alignment. Rotary stitching adds 
strength. PeakForm profile increases 
strength and grid stability. Meet seismic 
requirements when installed according to 
ICC ESR-1308. 


Item 
Description No. 
SuperCoat Touch-Up Paint 
Ceiling Tile Touch-Up Paint, 5NTW4 


Brush In Cap, 8 oz., White 


2763 


PLUMBING 
Underground Sprinkler Systems 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


RAINY BIRD 
Drip Irrigation Systems 


Drip Bubbler Conversion Kit 
14U327—Converts a pop-up 
spray into a water-saving micro 


Drip Emitter Conversion Kit 
14U326—Converts an existing 
pop-up spray head into a water- 


Micro Bubblers (2EMD7, 2EMD8) and 
Micro Sprays (2EME2, 2EME3)—Low- 
flow watering heads with drip irrigation 


bubbler zone. saving drip system with 6 spot systems. Adjustable flow and radius and 
watering emitters. Ideal for larger uniform emission patterns. Include stake 
Drip Emitter lanting beds and gardens and М" fittin 
Conversion Kit p 9 9 ! É 9 For 4" TubinglFor 6" Tub 
or М" Tubing For 72" Tubing 
140326 Нет Рк. Мет Pkg. 
Description No. Qty | No. Qty. 
Blank Tubing, 
Item Pkg. item Pkg.  i00f. — ^ 2ЕМЕБ 1 |2ЕМА9 1 
_ Mem | No. Пу. ___ Item No. Оу. Emitter Tubing *2EMA8 1  2EMA7 1 
360° Adjust Pattern Mister 140330 2 Full Circle Micro Spray 2EME2 2 Barbed Tee 2EMC1 10 | 2EMC6 4 
360° Micro Bubbler 14U331 2 Half Circle Micro Bubbler — 2EMD8 4 Barbed 2EMC2 10 2ЕМ(5 4 
Drip Bubbler Conversion Кі 140327 1 Half Circle Micro Spray 2EME3 2 Coupling 
ey Drip Emitter Conversion Kit 14U326 1 Mounting Clip 2EMD9 10 Barbed Elbow — -- |2bEMC7 4 
Emitter and Diffuser 14U320 5 Riser Connection Kit 2EME7 1 Barbed 2EMC3 10 == 2 ES 
Emitter Tool 2EMD3 1 Six Outlet Emitter 2EME1 1 End Plug 
Faucet Connection Kit 2EME6 1 Spot Watering Emitters 2EMD1 10 End Closure — -- |2EMC8 2 
Full Circle Micro Bubbler 2EMD7 4 Spot Watering Emitters 2EMD2 10 Tubing Stake 2ЕМС4 10 2ЕМ09 10 
* Deliver water directly to plant base to help 
conserve water and reduce costs. 
= 3 1 Impact Pop-Up Rotor 
Irrigation/ Electronic Ы 4 
Sprinkler Hose End pied эро, 
Timer Timer еа еа 
AKEAT 38W346 52285 4JY64 
. Item Item 
RAINY BIRD: Description Spacing No. Description Spacin No. 
Е Timers and Sensor Pop-Up Spray Heads with Nozzles, 1⁄2" Inlet, NPT Connection 
Professional Underground Sprinkler Timer, 9-Zone, 7 _ АКЕА1 2% in Sure Pop Quarter Circle 18 to 24 52288 
Days, Rain Delay Command 215 in Sure Pop Half Circle 20 to 41 52289 
S rinkler S stems Electronic Hose End Timer, = 38W346 2% in Sure Pop Full Circle 19 to 32 52290 
p у a in Hose Thread ЖИН 4 in 1804 Quarter Circle 19 to 32 52291 
2 i ain Sensor = 4 in 1804 Half Circle 26 to 38 52292 
Timers and Sensor—Use 4KEAT to adjust water- — "valves. 125 psi Max, 24V, 50/60 Hz 4 in 1804 Full Circle 25 to 50 52293 
ing schedule for each area and the flow rate of each ae sipron alve, Professional _ 52297 4 in 1804 Adjustable 8 to 15 ft 3W972 
; | А rade, % іп FNPT 4 in 1802 Quarter Circle 8to 15 ft 6YPP1 
sprinkler. Has an auto rain shutoff to stop operation ^ ~Anti-siphon Valve, Professional = ген _4in1802 Full Circle 261041 GYPNS 
during rain, and easily linked to existing drip water- Grade, 1, in БІРІ ЖЕТЕТ — en 1802 Ad mE п 0 КІ DH 
; utomatic In-line, % in, = in ustable 0 
ing systems. 38W346 has easy-to-use controls, a Automatic In-line, 1 in, FPT = 57300 _ 12 in 1812 Adjustable 02 2EMES 
LCD, and battery backup. 2EMF1 is adjustable to Impact Sprinkler Heads, 17" Inlet Pop-Up Spray Heads w/o Nozzles, 2" ш йрт Connection 
varying amounts of rainfall Brass, Adjustable 18 to 24 ft 52285 4in 1802 Without Nozzle 8 to 15 ft 6YPP3 
ying А Plastic, 20° to 340° 4 in 1804 Without Nozzle 13to 18 TYHB4 
ке Я Arc or Full Circle 2410 45 ft ТҮНА5 Nozzles 
Valves—Use antisiphon valves in above-ground EM Impact poney Side and Bottom Inlets Spray Head Nozzle, Quarter Circle 710 15 ft ТҮНСІ 
applications. Feature an adjustable flow control and in Mini Paw, Adjustable. Spray Head Nozzle, Half Circle 7 to 15 ft 1YHB9 
pp i А 1 D 0? to 360* 18 to 24 ft 57283 Spray Head Nozzle, Full Circle Tto 15 ft TYHB8 
help prevent wasteful misting when water pressure — ^3 in Maxi Paw, Adjustable, 241045 tW/ — уту Center Strip 710150: 1ҮНС2 
is too high. Use automatic in-line valves in pump Pop: in 390. Uriven Hotors аноде Nozzle pes 7to 15 ft ТҮНСЗ 
systems where backflow protection is already inst 4 in Plastic, % in Inlet, Adjustable 8 to 15 ft 4JY63 Solenoid Replacement _ 1ҮНВ2 
alled. 4 in Plastic, % in Inlet, Adjustable — 2610 38 ft 4JY64 Kit for 52299, 57300 
4 in Stainless Steel, 13 to 18 ft 1YHAG Diaphragm Replacement = 4YHB3 
WI -Dri 34 in, Adjustable Kit for 52299, 57300 
Pop Up Gear-Driven Rotors and Nozzles— Nozzle Set, For Use with 4JY63 — TYHA7 Spray Head Pull Up Tool, 57? in H — 1YHC5 
Design protects the easily adjustable rotors from Nozzle Set, For Use with 4JY64 . 1YHA8 Cut-Off Riser, У in NPT X 6 in H — 1YHC6 
dirt and debris. Mount on riser 1YHC6 to clear tall EUST TIMES and Bubbler, 2 Inlet 
shrubs. Quarter Circle 810 15ft 57294 
И Shrubbery Spray Head, Half Circle 8to 15 ft 52295 
Pop-Up Spray Heads with Nozzles—The 4", 6", — Shrubbery Spray Head, Full Circle 8 to 15 ft 52296 
Full-Circle Bubbler 11 to 15 ft 1YHC4 


and 12" 1800 Series spray heads are efficient at 


low pressures. 


Sprinkler 
Quick Head 
Coupling 4NDP5 
Key 
4NDP1 
Description 
Control Valve Keys 
В : Valve Control 
Quick Coupling Key, 30 in L 
Valve Quick Coupling Key; Max. 
4NDN8 Quick Coupling Key 
Pressure 
Connection — Range 
Item Sprinkler Heads 
Description Connection H Ww No. 7 іп МАРТ 25 to 55 psi 
Quick Coupling Valves; Max. Pressure 125 psi Tin MNPT 351075 psi 
А " ўд іп FNPT  4in  2in 4NDN8 % in МАРТ 35 to 80 psi 
Quick Coupling Valve “Tin FNPT 52in 2.2in ANDNS “іп MNPT 3010 60 s 
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Brass Irrigation 
Sprinkler Heads 


and Fittings 


Professional-quality components for general landscape irrigation, nursery, 


and greenhouse applications. 


Item Item 
Connection H W No sai tings Max. Pressures 128 psi но. 
Y2 іп FNPT on Branch Tee, % in ANDT3 
= = —  A4NDR1 pipe on Through compressions 
Pressure 125 psi Compression Tee ИД НЕГА 4NDT6 
Yin MNPT 6п 1.1 п ANDPT ¥ in pipe on Through compressions. 
1inMNPT 9іп 1.2in 4NDP2 34 in FNPT on Branch Tee 'ANDTA 
Item Garden. Hose Wye 34 in NHT 4NDT2 
Spacin H wW No. JA x Və in Swivel, А 1 
распа Double Female 34 in FGHT x У in FNPT 4KG87 
300458 4in 4 %in 4NDP5 AxA in m 
4810761 7 Jen 8 7 п ANDPG _ Double Male кош 4KG82 
40 to 70 ft_5 Yis in 5 196 іп 4NDP7 Hose Swivel 34 in MHT x %4 in FNPT 4NDP3 
40to55ft 575in 6 %ein 4NDPS ¥% in x 1 in MHT x FPT 4NDP4 
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Cam & Groove Fittings 


Plastic Cam and Groove Fittings 


Consist of a two-part system with a nipple (adapter) and coupler (sold separately) that connect or disconnect pipe, 


tubing, or hose without tools. 


Polypropylene—Lightweight thermoplastic material resists UV, 
weathering, corrosion, and ozone damage. Commonly used with 


treated water, corrosive solvents, and chemicals. 


Nylon—Fittings resists corrosion and changes in humidity, 
withstand higher temperatures than polypropylene, and won't 
scratch delicate surfaces. 


Glass-Filled Polypropylene—Uses glass fibers for extra rein- 
forcement. This combination adds stability and strength to resist 
UV, weathering, and corrosion. 


Dust Caps and Plugs—Seal leaks and prevent debris or other 
materials from entering the connection. 


Polypropylene Nylon Hose Polypropylene Nylon 
Coupling Thread Max. Working Item Max. Working Item Coupling Fitting | Max. Working Item Max. Working Item 
Size Size Pressure@ 70°F Мо. | Pressure © 70^F Мо. Size Size Pressure © 70°Е No. | Pressure © 70^F Но. 
Type A Type C 
No Locking Arm No Locking Arm 
EA Ve -14 225 psi 1MJU9 150 psi 55ЕЕ69 EA V 300 psi 1DPH6 150 psi 55ЕЕ87 
Эд" 31-14 225 psi 1MJV1 150 psi 55EF70 x ye 300 psi 1DPJ1 150 psi 55ЕЕ88 
1" 1-11» 300 psi 10РЈ8 250 psi 55EF71 T 1" 300 psi 1DPK1 250 psi 55ЕЕ89 
1 1-11» 300 psi 1DPK6 — = T Ty" 300 psi 1DPK8 — = 
Ту" 14-11% — = 250 psi 55ЕЕ72 Ти" Ту" — — 250 psi 55ЕЕ90 
iw 19-17 225 psi 1DPL3 250 psi 59EF73 Т" 10" 300 psi 1DPL5 250 psi 55ЕЕ91 
2" 2-11» 225 psi 1DPN4 250 psi 55ЕЕ74 2" 2" 225 psi 1DPN6 250 psi 55ЕЕ92 
27" 2170-8 = = 225 psi 55EF75 2%" 27" = = 225 psi 55ЕЕ93 
3 3-8 100 psi 1MJT1 200 psi 55ЕЕ76 3" 3 200 psi 1MJT3 200 psi 55ЕЕ94 
4 4-8 75 psi 1MJU1 100 psi 55ЕЕ77 4" 4 150 psi 1MJU3 100 psi 55ЕЕ95 
Туре В Type E 
o Locking Arm No Locking Arm 
Эд" 19-14 300 psi 1MJV2 150 psi 55EF78 Эд" ww 300 psi 1DPH8 150 psi 55EG06 
y 37-14 300 рві 1MJV3 150 psi 55EF79 y yv 300 psi 1DPJ4 150 psi 55EG07 
1 1-11% 300 psi 1DPJ9 250 psi 55ЕЕ80 T T 300 psi 1DPK3 250 psi 55EG08 
T ТИТ 300 psi 1DPK7 — — T ти" 300 psi 1DPL1 — — 
ти" 14-11% = = 250 psi 55EF81 ТИ" ти" — — 250 psi 55EG09 
ТИ" ТУТ» 300 psi TDPL4 250 psi 55ЕЕ82 Ту" Ту" 200 psi 1DPL9 250 psi 55EG10 
2" 211 225 psi 1DPN5 250 psi 55ЕҒӨЗ 2" 2 200 psi 1DPP1 250 psi 55EG11 
2%" 272-8 — — 225 psi 55ЕЕ84 2" 2%" — — 225 psi 55Е612 
3 3-8 150 psi 1MJT2 200 psi 55ЕЕ85 3" 3 150 psi 1MJT6 200 psi 55EG13 
T 4-8 150 psi 1MJU2 100 psi 55ЕЕ86 Lu 4 50 psi 1MJU6G 100 psi 55Е014 
Lum - Glass-Filled 
Yr WAA 300psi 1DPH7 |  150psi SBEF96 Mixing | ae | ee 
y %-14 300 psi 1DPJ3 150 psi SSEF97 Coupling Size | Pressure @ 70°F No No 
T 111% 300 psi 1DPK2 250psi ^ 55EF98 “Туре DC, Dust Сар i 5 
t 19-11% 300 psi 1DPK9 — = Includes Locking Arm 
TW 121172 — = 250 psi 55EF99 5" = AYLL3 
iW Tat 300 psi iDPL7 250psi  55EG01 F = = AYLLS 
2 2-11% 200 рві 1DPN8 250 рѕі  55EG02 T = ДҮП 
277 972-8 — — 225 рі  55EG03 -No Locking Arm 
3 3-8 200 psi 1MJTS 200 psi 55EG04 FA 300 psi 1DPJ2 = 
4 4'-8 100 psi 1MJUS 100psi  55Е005 T 300 psi 1DPJ6 = 
Type F | Ту" 300 psi 1DPL6 = 
No Locking Arm 2 200 psi 1DPN7 = 
yy "14 300 psi 1DPH9 = = 3" 100 psi 1MJTÀ4 = 
yr WAG 300 psi 1DPJ5 {50psi 55Е015 т 100 psi 1MJUA = 
T 1-11% 300 psi 1DPK4 250 рві _ 55EG16 -rype DP, Dust Plug 
TTA 300 psi 1DPL2 — = No Locking Arm 
TW ТИСТІ» — — 250 psi 55EG17 y 70 psi 1MJV5 = 
TW ТТТ 300 psi 1DPNi 250psi  55EG18 T 300 psi 1DPJ7 = 
a = 150рі /5МІУІ - - TW 225 psi 1DPN3 = 
2 = 75 psi, SMLVS m. == 2 225 psi 1MJR9 - 
2 2-117 300 psi 1DPP2 250 psi 55Е019 3" = = AYLLA 
2W 257-8 - - 225psi S5EG20 т 150 psi 1MJT9 == 
3 — 75 psi 5MLV2 — — 4 = — AYLL6 
3 3-8 100 psi 1MJT7 200 psi 55EG21 
T 4-8 75 psi 1MJU7 100 psi 55Е622 
Түр» DA 
о. Locking Arm 
3" Socket ; 
x2" Plug — 200 psi 5МІУ0 = E 
4YLL8 34K329 


Glass-Filled Polypropylene 
Cam Arm Locks 


Locks fit around a coupler and hold cam arms in place to 
prevent tampering and avoid accidental uncoupling. Used 
in water treatment, waste/vacuum trucks, and chemical 
movement and storage. 


Overall Item 
Coupling Size Length No. 
2" 391" 4YLL8 
3 БИ" 4YLL9 
4 6 AYLN1 


Polypropylene Dry 
Disconnect Couplings 


Designed for connecting and disconnecting hoses 
and pipelines without spills or leaks. Couplings have 
a double ball valve design that allows maximum flow, 
but they cannot be uncoupled in an open position. 
FKM gasket. For use in pharmaceutical, chemical, 
and petroleum processing. 


Coupling Thread Max. Working 
Item Size Size Pressure @ 70°F 
Cam and Groove " " ; 
Coupling with Valve 2 2 100 psi 
Dry Disconnect Coupling 2" 100 psi 
Cam and Groove Adapter 2" 27--11-1/2 150 рві 
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Polypropylene 


Type A 
1MJU9 


M 


M 


N 


Nylon 


Type B 
55EF78 


еә 


Polypropylene 


Type D 
1DPH7 


Nylon 


Type F 
55EG15 


м 
Polypropylene 


Type C 
1DPH6 


Nylon 


Type E 
55EGO6 


Overall Item 
Length No. 
Ahs" 34K329 
6242" 34K328 
61757" 34K352 


PLUMBING 
Cam & Groove Fittings 
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304 Stainless Steel 


316 Stainless Steel 


Type A Type B 
55EF37 55MV89 
А > 
, е 
«ә «е 
Forged Brass Aluminum 
Type F Type AA 
5CGD4 26W655 
304 
Stainless 
Max. Working Steel 
Thread Pressure Item 
Coupling Size Size @ 70°F No. 
Type A 
Includes Locking Arm 
T 1-11% 250 рві — 
TA 19-117 250 psi — 
2" 19-117 250 psi — 
y 2-112 250 psi — 
2" 3-8 125 psi = 
3 2-11% 125 рві — 
Ку 3-8 125 psi — 
4-8 100 psi — 
T 3-8 100 psi — 
T 4-8 100 psi — 
T 6-8 75 рві = 
6 4-8 75 psi — 
No Locking Arm 
үлі "14 150 psi 743Р19 
y 30-34 150 psi 743P20 
yr 36-14 250 psi — 
T 1-11» 250 рві 743Р21 
ти" 14-11% 250 рві 55EF37 
TW. TW-11-1/2 250 psi — 
1%" 19-117 250 psi 743P22 
2" 1-115 250 psi — 
2" 172"-11-1/2 250 psi — 
2" 2-11? 250 psi 743P23 
2W 212-8 150 psi — 
2%" 212-8 225 psi 55EF38 
3 27-11-1/2 125 рві — 
3 3-8 125 psi — 
3 3-8 200 psi 743P24 
T 3-8 100 psi — 
T 4-8 100 psi 743P25 
5 5-8 75 psi 55EF39 
6 6-8 75 рві 55EF40 
Type B 
Includes Locking Arm 
y "14 150 psi — 
y 19-14 150 psi — 
y» 30-14 250 psi — 
T 1-11» 250 рві — 
T 1-11% 250 рві — 
TW. TW-11-1/2 250 psi — 
1%" 19-117 250 psi — 
үй 1-117? 250 psi — 
2 2'-1112 250 psi — 
20%" 212-8 150 psi — 
3 2-112 125 psi — 
3 3-8 125 psi = 
3 3-8 250 psi — 
3 4-8 100 psi — 
T 3-8 100 psi — 
4 4-8 100 psi — 
T 4-8 250 psi — 
5 5-8 75 psi — 
6 6-8 75 рві - 
No Locking Arm 
y "14 150 psi 743Р26 
EZ 36-14 150 psi 743P27 
1: 1-11» 250 рві 743P28 
1 TW-117 250 psi 55EF41 
1%" 1-11% 250 рві — 
1%" 19-117 250 psi 743P29 
2" TW 250 psi — 
2" 2-312 250 psi 743P30 
үй 3-8 125 рві — 
20" 2V7-8 225 psi 55EF42 
3 2-115 125 psi — 
3 3-8 200 psi 743P31 
T 3-8 100 psi — 
T 4-8 100 psi 743P32 
5 5-8 75 psi 55EF43 
6 6-8 75 psi 55EF44 
Type D 
Includes Locking Arm 
y 19-14 150 рві — 
% 30-14 250 psi — 
T 1-115 250 psi = 
1 1//-11-1/2 250 рві — 
ТИ?" 14-115 250 psi — 
2" 197-17 210 psi — 
2" 2°-11% 250 psi — 
2" 2-12 250 psi — 
27ү" 2-11? 150 psi — 
2%" 212-8 150 psi — 
3 2-11? 125 psi — 
3 3-8 125 psi — 
2766 GRAINGER. 
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Metal Cam and Groove Fittings 


These fittings are hose couplings 
that connect or disconnect pipe, 
tubing, or hose without tools. Also 
known as camlock couplings, they 
consist of a grooved male adapter 
and a female cam that tighten 
together to form a seal. 


304 and 316 Stainless Steel— 
Withstands pressure and high 
temperatures and resists corrosion 


when handling caustic chemicals, 
and other potentially corrosive 
fluids, oils, and gases. 


Aluminum—Lightweight and 
corrosion-resistant, aluminum is 
more susceptible to scratches and 
wear unless alloyed with other 
metals for strength. Commonly used 
with water, chemicals, hydraulic oil, 
and petroleum products. 


Forged Brass—Compatible with 
copper or zinc piping and maintains 
its durability at high temperatures, is 
highly conductive, and resists corro- 
sion. Commonly used with water, 
coolants, gasolines, hydraulic oils, 
and petroleum products. 


Dust Caps and Plugs—Seal leaks 
and prevent debris or other materi- 
als from entering the connection. 


316 304 316 
Stainless | Forged Stainless | Stainless Forged 
Steel | Aluminum | Brass Мах. Working | Steel Steel | Aluminum | Brass 
Item Item Item Thread Pressure Item Item Item Item 
No. No. No. Coupling Size Size @ 70°F No. No. No. No. 
3 3-8 250 psi — — AYKW2 — 
4 3-8 100 psi — — 26W629 = 
= = 5CGC7 г 3-8 120 psi — = 5CGG9 = 
= = 5CGD5 g 4-8 100 рві - 55MW10 | 3LX65 5CGG2 
= 2611621 = 4" 458 250 psi — = AYKW3 — 
— — 5СбЕЗ 5 5-8 75 psi = S5MW11 | 55MV49 | 55MH24 
— 26W622 — 6" 6-8 75 psi — 55MH89 | 55MG29 — 
= 26W623 — 6" 6-8 75 psi — 55MW12 | 55MV50 — 
— 26624 SCGF1 No Locking Arm | 
= = A 14 150 psi 743P40 = = = 
= 26W625 = yr 34-14 150 psi 143Р41 - - E 
= = 5CGF9 T 1-11% 250 рві TA3P42 = = = 
= 26W626 = TW ТТ 250 psi 55EF49 — — — 
— 26W627 = Tw 1-11% 250 рві - 55MF92 | 55MF91 — 
iw 179419 250 рві 743P43 = = = 
55MV57 | 55MU97 | 55MH34 ri 1-11 250 рві - 55MF98 | 55MF97 — 
= — — 2" 21172 250 psi 743P44 — — — 
55MV58 | 55MU98 | 55MH62 AA 27-8 225 psi 55EF50 — = = 
3LW93 | 3LW92 = 3 2-11% 125 рві - 55MG07 — — 
- - 551М664 3" 3-8 200 psi 743Р45 — — = 
55MV59 | 55MU99 = 3-8 100 psi = 55М013 - - 
3LX10 3LX09 = T 4-8 100 psi TA3P46 — — — 
55MF95 — = 5 5-8 75 psi 55EF51 = = = 
= 55MV01 — 6" 6-8 75 рві 55ЕЕ52 = — — 
3LX27 3LX26 — Type F 
55MV60 | 55MV02 | 55MG91 Includes Locking Arm 
= = = 2 14-17 250 psi — — 26W632 = 
55MV61 | 55MV03 — 3 211% 125 psi = = 26W633 = 
3LX43 3LX42 = 3 4-8 100 рві - - 26W634 — 
= = = 4 3-8 100 psi — — 26W635 = 
55MV62 | 55MV04 — No Locking Arm 
55MV63 | 3LX59 = A %'-14 150 psi 743P54 | 55MV82 | 55MV22 | 55MH55 
55MV64 | 55MV05 55МН18 EA WAS 150 psi 743P55 = - - 
55MV65 | 55MV06 — yr 31-14 250 psi — 55MV83 | 55MV23 | 55MH77 
Т 1-1 250 psi 743P56 | 3LX08 3LX07 | 5CGD4 
лі 14-1 250 psi 55EF57 = = 55М084 
55MV89 | 55М/30 | 55MH37 iw 1W-11-1/2 250 psi = 55MV84 | 55MV24 — 
55MH78 — = iw 111% 250 psi 743P57 | 3LX24 3LX23 | 5CGE2 
55MV90 | 55MV31 55М038 2" TATA 250 psi = 55М001 - - 
3LW95 | 3LW94 | 55M639 2r 1/-11-1/2 250 psi = == 55MV25 = 
= E 5CGC8 2 211% 250 рві 743P58 | 3ІХ41 3LXA0 | 5CGFÜ 
55MV91 | S5MV32 = 2/7 27-8 150 psi — 55MV85 | 55MV26 | 55MH10 
3LX12 3LX11 5CGD6 ЙІ 27-8 225 рві 55EF58 — — — 
= 26W636 = 3 2-11% 125 psi — 55М008 = = 
3LX29 3LX28 | SCGE4 3 3-8 125 psi = 3LX57 3LX56 | 5CGF8 
55MV92 | 55MV33 55М094 r 3-8 200 psi 743Р59 — — — 
= 26W637 = 4 3-8 100 psi — 55MG14 | 55MV27 — 
3LX45 | 3LX44 | SCGF2 4 4-8 100 psi 743P60 | 55MV86 | 3LX73 50006 
= 4YGC2 = 5 5-8 75 psi 55EF59 | 55MV87 | 55MV28 | 55MH32 
— 26W638 = 6 6-8 75 рві 55EF60 | 55MV88 | 55MV29 — 
= 26W639 = 
55MV93 3LX61 56060 Max. |316 Stainless Max. |316 Stainless 
= 4YGC3 = Working, Steel Aluminum Working! Steel Aluminum 
55MV94 | 55MV34 | 55MH20 Coupling Pressure Item Item Coupling Pressure Item Item 
55MV95 | 55MV35 — и Sie @ 70°F No. No. Size @ 70°F No. No. 
pe 2" Socket ; 
— — == Includes Locking Arm x 3' Plug 125 psi | 2501652 шп 
= = = 1%" 250 psi = 26W655 ^ "Socket А 
= = = 250 рві — — | 26W658 x4" Plug 10001) - | 26w642 
— — — 100 psi E 26W659 3" Socket А 
B5MF89 | 55MF88 = 125 psi| 26W667 | 26W658 x2" Plug 10001) - 55М631 
= = - 250 рѕі 26W666 | 26W657 4 5осКе! | 
ESNIFSE - = 100 psi = 26W661  x2'piug 125 081 26W653 | 26W643 
= = = 125 psi | 26W668 | 26W660 3'Socket ; 
— | 55MG03 | — 75 psi - 26W663 — x4'Piug 10001 - 26W644 
= = = 75 psi — 26W664 ^ 4'Socket ; 
55MG05 | — = * — 100psi| = 26W662 — хо" Рид 10001 - 26W645 
— = = 8 75 psi — 26W665 4" Socket к 
55Мб11 — — No Locking Arm x 3' Plug 100 psi | 260/654 26/646 
= = - iW 250 psi | 55MF84 — 4" Socket Ң 
= = = ІЙ 25009 5685 = x5" Plug “PS = 26W647 
= = = 2 250psi| 55MG89 — 4" Socket 1 
6" 75psi | 55MG15 = x6" Plug 72 Psi = 26W648 
Type AL 5" Socket A 
55MW06 | 55MV45 | 55MH43 Іпсішіев Locking Arm x4" Plug 79 Psi — 26W649 
55MW07 | 55MV46 | 55MH67 2" 250psi| 26W680 | 26W677 6'Socket : 
3LW99 | 31108 | 50600 2%  125psi 26W681 | 20W678 x 4" Plug 7505! = 260651 
55MWO8 | 55MV47 — 4 100 рв1/ 26W682 | 26W679 No Locking Arm 
3LX16 3LX15 5CGD8 No Locking Arm 1%" Socket 250 psi | 55MF94 
UNS E HEN E IEEE т = 
3LX33 3LX32 | 5CGE6 y psi — 2' Socket x н 
= aYGD2 = 6 75 psi = ББМН57 216" Рид 25040 - 55М602 
— 5CGG8 = Type DA 
55MW09 | 55MV48 | 55MG54 Includes Locking Arm 
— 26W628 — ?" Socket Р 
3LX49 | 31048 | SCGF4 xt'Pug ?90ps| - 26W640 | CONTINUED | / 
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GRAINGER.COM Cam & Groove Gaskets & Hydrant Wrenches 
Max. 316 Stainless Мах. |316 Stainless 
Working Steel Aluminum Working Steel Aluminum 
Coupling Pressure Item Item Coupling Pressure Item Item 
Size @70°F No. No. Size @70°Е No. No. 
Type DC Type DL 
Includes Locking Arm Includes Locking Arm 
VA 150psi| 55MW13 | 55MV51 2" 250psi| 26W686 | 261/683 
y 250 psi | 59MW14 55MV52 3 125psi| 26W687 26W684 s 
Tv"  250psi| 55MWi5 | 55MV53 К E: i 100 psi| 26W688 | 26W685 41H428 
2 150 psi | 55MW16 | 55MV54 o Locking Arm 
ДЫ БИР | ем ad кюз - Cam and Groove Gaskets 
5 75psi | 59MW18 55М/55 ? psi| 55| — cx 
б" 75psi | 55MW19 | 55MV56 - б; g 75psi | 55MG16 = = Pkg qty. 1, except Nitrile Black Gaskets are 10 
Type DD pe do 
Includes Locking Arm No Locking Arm _ Flat cam and groove gaskets fit in the grooves of the female camlock or cam 
2'x3' 125 psi | 26W675 | 26W670 Y; 150рѕі | 959MV66 | 55MV07 and groove couplings. The pressure of the fitting pushes against the gasket to 
2" 250 psi | 26W674 26W669 y 250 psi | 95MV67 55MV08 create a tight seal 
3°x 4" 100 psi — 261/672 Ту" 250 рѕі | 55MV68 | 55М/09 Ы 
3 125psi| 26W676 26W671 a 150 psi EEN 55MV10 For 
4" 100 psi = 26W673 " psi — i i " T 
No Locking Arm БИ Тірі | SoMV71 | SSMVIT ia LN id Gasket Type nus Coda Sin e Brand Ж 
TY __250р51] 55МЕ86 = б 75р! | 55М\72 | 55MV12 EPDM, Black ` : P P : 
Max. 304 316 Forged E HW TWO Flat 02" {White ^ Banjo 1MJV4 
Working | Stainless Steel | Stainless Steel | Aluminum | Brass 1 1e E Flat 07 1Whie ^ Bano  — 1DPKS 
Coupling Hose, Pressure Item Item Item Item 1% 1% 276 Flat 0.25 1 White — Banjo 1DPN2 
Size Fitting Size —  70*F No. No. No. No. 2 2 2% Flat 0.3" {White — Bano  TMJR8 
Type C g 1 Green 
E 2% 26" 2%" Flange 0.65" * Anvil 46KK81 
Includes Locking Arm 1 Red 
үйі VA 150 psi = н " " E " 1 Green, ; 
Me КА Tao psi = FAEN US SoMHAU 3 зи 3 ange 0.65 1 Red Anvil 46KK82 
1 ғ i 250 psi = 3LW97 3LWOG 5CGCO 3" 3" 32952" Flat 0.3" 1 a 2 Вапјо 1MJT8 
ч psi = = 55 = 4" 436" 4 F 0.66" , i 
7 iW 250 psi E 55М\88  55MV38 | 55Мб47 Ш ae dae ANNI. oe 
Tw T 250 psi — 3LX14 3LX13 | 5С607 5 55 5 Flange 0.66" UT Anvil 46КК84 
14 1w 250 psi — = 4YGC5 = 
3 1/7 280 bs = = 55М\30 | —— 5 5 5. Roughneck 192: Чбеп Аш. 46ҚТ5 
2 2r 250 psi = 3LX31 3LX30 | 5CGE5 " m 6 F 0.66" , | 
2% 2W 150 psi = 55MV99 55М/40 | 55MG96 à - m ч 1 Red AINE кырый 
3" 2" 125 psi = 55MW01 55MV41 = 6 646 6 Roughneck 1.92 1 Green Anvil 46KK77 
z Е 125 psi — 3LX47 30x06 5CGF3 8 85/6" 8 Flange 0.79" Green, Anvil  46KK86 
4" 3 100 psi = 55MW02 55MV42 = FKM, Green 
T ғ 100 psi = 55ММ/03 3LX63 | 5CGG1 A 78 198 Flat 0.22" None = 41H424 
4 4 250 psi = — 4YGC8 = 1: Te 19e Flat 0.25" None = 41H425 
5 5 75 psi = 55MW04 _ | 55MV43 | 55MH22 ША TW 276 Flat 0.25" None = 41H426 
" 6 75 psi = 55MWO05 55MV44 = 2 2" 2 Fat 0.25" None — 41Н427 
і 3 3 39 Flat 0.25" None — 41H428 
No Locking Arm, 150 psi 743P33 = = = T T LV Flat 0.25" None — — 41Н429 
EA E 150 psi 143P34 = = = Food-Grade Nitrile, White 
T T 250 psi 143P35 = = = 3" 3 39 Flat 0.25" None — 41H433 
TW. TW" 250 psi 55ЕЕ45 — — — Nitrile, Black 
Th T 250 psi = 55MF90 = = T 14e 19e Fat 0.25" 1 Blue = 41H419 
T" Тӯ" 250 psi 7A3P36 = = = ту" 15%" 29g Flat 0.25" 1 Blue = 41H420 
2" 2" 250 ps, 743P37 a 2" 298 Flat 0.25" 1 Blue 41H421 
si — — — E E 
VIZ 21 225 psi 55EF46 = = = 3" 3 КЕЛІ Fat 0.25" 1 Blue — 41H422 
3" V 125 psi = 55MG09 = = 4 4 4% Flat 0.25" 1 Blue — 41H423 
3 37 200 psi 743P38 — — — 
3" 4 100 psi — = 55MG10 = 
4 3 100 psi = 55MG12 — = 
4" 4" 100 psi 743P39 = = = 
Б" 5 75 psi 55EF47 — = = 
6" 6" 75 psi 55ЕЕ48 — — — A | 
Туре Е atta MOONAmerican, Inc? 
No Locking Arm 
V V 150 psi 743P47 55MV73 SOMV13 | 55MH52 i 
EA EA 150 psi 743P48 — — — € 
a a 250 psi — 55MV74 55MV14 | 55MH75 The Right " | 
їй, 1 230 psi iE 3LX06 3LX05 Зсарз —— Қ = = ` 
al al psi 55MV75 55MV15 | 55MG81 
T T 250 psi = 55MF93 = = Hydrant Wrenches 3LX25 
Ту" Ту" 250 psi 743P50 3LX22 3LX21 5CGE1 е А Қ 
р" Т” 250 psi = 55MF99 55MV16 = For use in lawn care, in-plant maintenance, 
2" 2" 250 psi 743Р51 3LX39 3LX38 5CGE9 ici icati 
OF ORF 120291 or SEMUT6 ESMVT7 ГБ5МНТ and municipal hydrant applications. 
27" 27" 225 psi 55ЕЕ54 = = = 
3' РЫ 125 psi — 55MV77 55MV18 = 
F T 125 psi = 3LX55 3LX54 | 5CGF7 И Head Handle Нет 
3" 3" 200 psi 743P52 = = = Item Fits L Material Material Brand No. 
4 т 100 psi = 55MV78 55MV19 == 1% in to 3 іп Nut 16 94e in Iron ron — бАКСО 
T y 125 psi E — 55MH16 = 272 in Pin Lug Couplings, 2% Cast ga 
T 4 100 psi 143Р53 55М//79 3LX71 560005 to біп Rocker Lug Couplings, 46 1346 in Manganese 512111895 Elkhart 157087 
Ey 5 75 psi 55EF55 55MV80 | 55MV20 | 55MH30 Up to 1% in Pentagon "ІП Bone Stee 
E Е T5 psi 55EP56 ESL SSMVAT E Adjustable 34 оё ТИШЕ, and Bn Rodar Plated 
Hydrant or Navy Slot Lugs “4 to 4% in 19in Painted Steel Steel Moon — 6ANUS 
Е 31e Stainless Steal н Aluminum Wrench Š All Sizes of Pentagon or 
ax. Working em ax. Working Item quare Hydrant nuts. Spanner i 
Coupling Size Pressure @ 70°F No. Pressure @ 70°F No. Hook Fits Pin, Rocker or 18 іп Steel ron Moon 31Х25 
Туре DG: раса Navy Slot Lugs % to 4% in 
; л Pi 
neces ena Arm 250 55 3ГХ0? 250 psi JX Less than 134 in Pentagon Nut 17 4%s in Plated Steel еп Moon  20JP20 
TW. 250 psi 3LX18 250 psi 3LX17 All Sizes of Square and 
^ 290 рві Ee 720 psi кесі; d Pentagon Hydrant Nuts, Storz 
Б рві рві torz Hook Fits 4, 5 and 6 in Pin and А А Plated 
3" = = 250 psi 4YKW7 Hydrant Rocker Lug Fittings, Spanner 18in Painted Steel Steel Moon — 6ANVO 
4" — — 100 psi 3LX67 Wrench Hook Fits Pin, Rocker or 
Ы — — 250 psi 4YKW8 Navy Slot Lugs 1⁄4 to 4% in 
Type DP, Dust Plug Five Hole Plated 
No Locking Arm Hydrant All Common Hydrant Nuts 14 іп Plated Iron ron Dixon 6CLV4 
іЫ 250 psi 3LX04 250 psi 3LX03 Wrench 
1 VA 250 psi 3LX20 250 psi 31Х19 Pigtail Less Тһапі in Nut, 1% to 
= 250 psi 3ГХ97 Z0 psi Eel] Adjustable б іп Rocker Lugs, 210 4% in 16 %in Plated tron 118180 Dixon 6012 
3 125 psi 3LX53 125 psi 3LX52 Hydrant Pin Lug, 1s in S Nut: Steel 
4 = = 100 psi 3LX69 Wrench ШЫП Square Nuts 
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PLUMBING 
Black Steel & Iron Pipe & Pipe Nipples 


Scan. Order. Done. = 


Details on page A1. 


Black Steel & Iron Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40, 80 & 160 


*Grainger's product supplier has certified that products marked "Made in USA" 
comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and 


guidance. 


* MNPT connection 


resistant ungalvanized steel and includes a scaly, dark-colored iron oxide 


(ыз 


Uncoated black steel, also called black malleable iron, is made from corrosion- 


coating on the surface. Pipe connects with fittings to transport gas and water, 
protect electrical wiring, or deliver high-pressure steam and air. Threaded 
connections use PTFE tape to secure seal. 


SCHEDULE 40: Low-pressure (100-299 psi). Used in low-pressure plumbing applications including air, water, oil, natural gas, and steam. 


Schedule 40 
Fully Threaded 


Nipple 
Globally Made 
Nominal Metal | Sourced іп USA* 
Overall Pipe Pipe Item Item 
Length Size — Const. No. No. 
Schedule 40 Fully Threaded Low 
Pressure Pipe Nipples 
y Li Welded | 5P605 11Х028 
Ze ж Welded | 5P619 11Х039 
T E Welded | 5P633 | 11X052 
— Yo  Seamless| 5P650 — 
1%" Li Welded — 11X066 
1%" ж Welded | 5P667 — 
1% Зд" Welded — 11X084 
1w ЙМ Welded | 5P684 11Х099 
1% 1%" Welded | 5P700 — 
198" 1%" Welded — 11X122 
1% 1%" Welded | 5P716 11Х143 
2" 2" Welded | 5P732 11Х161 
2%" 2%" Welded | 2WV63 | 11X179 
2%" 3 Welded | 2WV71 | 11X193 
2%" 4" Welded | 2WV79 120007 
3 6" Welded —  |12U018 
Globally | Made 
Metal | Sourced іп USA* 
Overall Pipe Item Item 
Нет Length Const. No. No. 
Schedule 40 Threaded on Both 
Ends Pipe & Pipe Nipples 
У" Nominal Pipe Size 
1%in Welded | 5P606 | 11X029 
2in Welded | 5P607 | 11X030 
2%in Welde 5P608 | 11X031 
3in Welded | 5P609 | 11X032 
3 іп  Welde 5Р610 | 11Х033 
4 іп Welded | 5Р611 — 
Nipple 4%in Welded | 5P612 — 
5 in Welde 5P613 | 11X034 
5%2in Welded | 5P614 — 
біп Welde 5P615 | 11X035 
8 in Welded | 5P616 | 11X036 
10in Welded — 11X037 
12in _ Welde 5P618 | 11X038 
Уд" Nominal Pipe Size 
1/2 іп  Weldei 5P620 | 11X040 
2in Welded | 5P621 | 11X041 
2%in Welded | 5P622 | 11X042 
3 in Welde 5P623 | 11X043 
3%in Welded | 5P624 | 11X044 
4 in Welde 5P625 | 11X045 
Nipple 4 7% іп Welded | 5P626 | 11X046 
Sin Welde 5P627 | 11X047 
5%in Welde 5P628 | 11X048 
біп Welded | 5P629 11Х049 
8 in Welde 5P630 | 11X050 
10in Welded | 5P631 — 
12in Welde! 5P632 | 11X051 
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Schedule 40 
Threaded on 
Both Ends Nipple 


Metal 
Overall Pipe 
Item Length Const. 
34" Nominal Pipe Size 
1 іп Welded 
2in Welded 
2%in Welded 
3in Welded 
3%in Welded 
4in Welded 
Nipple 4% іп Welded 
біп Welded 
5%2in Welded 
6in Welded 
Тіп Welded 
8in Welded 
12in Welded 
12" Nominal Pipe Size 
1%in Welded 
2in Welded 
2%\п Welded 
3in Welded 
3%in Welded 
4in Welded 
4%in Welded 
Nipple біп Welded 
5 іп Welded 
біп Welded 
7in Welded 
8in Welded 
10in Welded 
11in Welded 
12in Welded 
1-1/2ft Welded 
2ft Welded 
2-1/2ft Welded 
А 3 ft Welded 
Pipe 1 Welded 
oft Welded 
6 ft Welded 
100 Welded 
34" Nominal Pipe Size 
1Vein Welded 
2in Welded 
2¥%in Welded 
3in Welded 
3%in Welded 
4in Welded 
Nipple 4%in Welded 
Sin Welded 
5 %in Welded 
6in Welded 
8in Welded 
10in Welded 
12in Welded 


Find even MORE on Grainger.com® 


Globally 
Sourced 
Item 
No. 


5P634 
5Р635 
5Р636 
5Р637 
5Р638 
5Р639 
5Р640 
5P641 
5Р642 
5Р643 
5P644 
5Р645 
5Р649 


5Р651 
5P652 
5P653 
5Р654 
5Р655 
5Р656 
5Р657 
5Р658 
5Р659 
5Р660 
5P661 
5P662 
5P664 
5Р665 
SP666 
5P747 
5P748 
5P749 
5P750 
5Р751 
5Р752 
5Р753 
5E550 


SP668 
5Р669 
5Р670 
5Р671 
5Р672 
5Р673 
5P674 
5Р675 
5Р676 
5Р677 
5Р679 
5Р681 
5Р683 


Made 
in USA* 
Item 
No. 


11X053 
11X054 
11X055 
11X056 
11X057 
11X058 
11X059 
11X060 
11X061 
11X062 


11X063 
11X065 


11X067 
11X068 
11X069 
11X070 
11X071 
11X072 
11X073 
11X074 
11X075 
11X076 
11X078 
11X079 
11X081 
11X082 
11X083 


11X085 
11X086 
11X087 
11X088 


11X089 
11X090 
11X091 
11X093 


11X095 
11X098 


Metal 

Overall Pipe 
Item Length Const. 
1-1/2ft Welded 
2ft Welded 
2-1/2ft Welded 
К 3ft Welded 
Plpe 4tt Welded 
5 ft Welded 
6 ft Welded 
10 ft Welded 

1" Nominal Pipe Size 

2in Welded 
2V»in Welded 
3in Welded 
3%in Welded 
4in Welded 
41/2 іп Welded 
5in Welded 
; біп Welded 
Nipple 6in Welded 
6 %in Welded 
7in Welded 
8in Welded 
9in Welded 
10 іп Welded 
11іп Welded 
12in Welded 
1-1/2 ft Welded 
2ft Welded 
2-1/2 ft Welded 
К 3ft Welded 
Plpe 4ft Welded 
5ft Welded 
6ft Welded 
10ft ^ Welded 

14" Nominal Pipe Size 
2in Welded 
2%in Welded 
3in Welded 
зїп Welded 
4in Welded 
4%in Welded 
біп Welded 
; 5 іп Welded 
Nipple біп Welded 
6 іп Welded 
7in Welded 
8in Welded 
9in Welded 
10in Медва 
11in Welded 
12in Welded 
1-1/2 ft Welded 
2 tt Welded 
3 ft Welded 
Pipe 4 ft Welded 
5ft Welded 
6ft Welded 
10ft Welded 

1%" Nominal Pipe Size 
2in Welded 
2V»in Welded 
3in Welded 
3%in Welded 
4in Welded 
4%in Welded 
біп Welded 
Nipple 5 ^in Welded 
6in Welded 
6 іп Welded 
7in Welded 
8in Welded 
9in Welded 
10in Welded 
12in Welded 


Globally| Made 


Sourced 
Item 
No. 
5P755 
5P756 
5P757 
5P758 
5P759 
5P760 
5P761 
5E551 


5P685 
5P686 
5P687 
5P688 
5P689 
5P690 
5P691 
5P692 
5P693 
34DD18 
5P694 
5P695 
5P696 
5P697 
5P698 
5P699 
5P763 
5P764 
5P765 
5P766 
5P767 
5P768 
5P769 
5Е552 


5P701 
5P702 
5P703 
5P704 
5P705 
5P706 
5P707 
5P708 
5P709 
34DD22 
5P710 
5P711 
5P712 
5P713 
34DD25 
5P715 
5P771 
5Р772 
5Р774 
5Р775 
2WV57 
5Р777 
5Е553 


5P717 
5P718 
5P719 
5P720 
5P721 
5P722 
5P723 
5P724 
5P725 
34DD27 
5P726 
5Р727 
5Р728 
5Р729 
5P731 


in USA* 
Item 
No. 


11X101 
11X102 
11X103 
11X104 
11X105 
11X106 
11X107 
11X108 
11X109 
11X110 
11X111 
11X113 
11X115 
11X117 
11X119 
11X121 


11X123 
11X124 
11X125 
11X126 
11X127 
11X128 
11X129 
11X130 
11X131 
11X132 
11X133 
11X134 
11X136 
11X138 
11X140 
11X142 


11X144 
11X145 
11X146 
11X147 
11X148 
11X149 
11X150 
11X151 
11X152 
11X153 
11X154 
11X155 
11X156 
11X158 
11X160 


Metal 

Overall Pipe 

Item Length Const. 

1-1/2 ft Welded 

2 tt Welded 

2-1/2ft Welded 

Pipe 3ft Welded 

4ft Welded 

5ft Welded 

10 ft Welded 
2" Nominal Pipe Size 

2%in Welded 

3in Welded 

3%in Welded 

4in Welded 

4%in Welded 

j 5 in Welded 

Nipple 75 77 in — Welded 

біп Welded 

7in Welded 

8 іп Welded 

10in Welded 

12in Welded 

1-1/2 ft Welded 

2 tt Welded 

; 2-1/2ft Welded 

Pipe "3f Welded 

4ft Welded 

10ft Welded 

2%" Nominal Pipe Size 

3in Welded 

4 in Welded 

Nipple 5іп Welded 

біп Welded 

12in Welded 

Pipe — 10ft Welded 
3" Nominal Pipe Size 

3in Welded 

3%in Welded 

4in Welded 

4%in Welded 

А 5іп Welded 

Nipple in Welded 

8in Welded 

10in Welded 

11in Welded 

12in Welded 

Pipe — 10ft Welded 
4" Nominal Pipe Size 

зїп Welded 

4in Welded 

5in Welded 

Nipple біп Welded 

8in Welded 

10in Welded 

12in Welded 

Pipe 108 Welded 
6" Nominal Pipe Size 

3in Welded 

4in Welded 

Nipple 5іп Welded 

6in Welded 

12in Welded 


Globally | Made 


Sourced 
Item 
No. 
5P779 
5P780 
5P781 
5P782 
5P783 
5P784 
5E554 


5P733 
5P734 
5P735 
5P736 
5P737 
5P738 
5P739 
5P740 


5P742 
5Р744 
5Р746 
5Р787 
5Р788 
5Р789 
5Р790 
5Р791 
5Е555 


2WV64 


2WV67 
2wv70 
40L308 


2WV72 
34DD51 
34DD53 
2WV74 
2WV75 
2WV76 
2WV77 


2WV78 
40L309 


2WV80 
210/81 
2WV82 
2WV83 
2WV84 
2WV85 
40L310 


34DD72 
34DD73 


34DD75 
34DD79 


in USA* 
Item 
No. 


11X162 
11X163 
11X164 
11X165 
11X166 
11X167 
11X168 
11X169 
11X171 
11X173 
11X176 
11X178 


11X180 
11X182 
11X184 
11X186 
11X192 


11X194 
11X195 
11X196 
11X197 
11X198 
127994 
127998 
120003 
120005 
120006 


120008 
120009 
120011 
120013 
120015 
120016 
120017 


120020 
120022 
120024 
120036 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PLUMBING 


Black Steel & Iron Pipe & Pipe Nipples 


Black Steel & Iron Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40, 80 & 160 


*Grainger's product supplier has certified that products marked "Made in USA" comply with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance. 


SCHEDULE 80: Medium-pressure (300-999 psi). Pipe has thicker walls than schedule 40, and is commonly used in steam, water, air and gas lines. 


Globally | Made 
Metal Sourced | in USA* 
Overall Pipe Item Item 
Length Const. No. No. 
Schedule 80 Unthreaded 
Medium Pressure Pipe 
Ув" Nominal Pipe Size 
12" Welded 32UK81 — 
3- Welded 32UK82 = 
6-ft Welded 32UK83 — 
y" Nominal Pipe Size 
12" Welded — 32UK84 
КЕ Welded — 32UK85 
6-ft Welded — 32UK86 
7" Nominal Pipe Size 
12" Welded 1CPT6 | 32UK87 
КЕ Welded — 32UK88 
6-ft Welded — 32UK89 
34" Nominal Pipe Size 
12" Welded 1CPT9 | 32UK90 
КЕ Welded — 32UK91 
6-ft Welded — 32UK92 
1" Nominal Pipe Size 
12" Welded 1CPV3 | 32UK93 
КЕ Welded — 32UK94 
6-ft Welded — 32UK95 
1%" Nominal Pipe Size 
12" elded 1CPV6 | 32UK96 
КЕ Welded — 32UK97 
6- Welded — 32UK98 
1%" Nominal Pipe Size 
12" elded TCPV9 | 32UK99 
КЕ Welded — 32UL01 
6- Welded — 32UL02 
2" Nominal Pipe Size 
12" Welded TCPWS3 | 32UL03 
КЕ Welded — 320104 
6- Welded = 32UL05 
2%" Nominal Pipe Size 
3-ft elded TCPW7 | 32UL07 
6- Welded 1CPW8 | 320108 
12" Welded 1CPW6 | 32UL06 
3" Nominal Pipe Size 
12" Welded 1CPW9 | 320109 
6- Welded 1СРХ2 | 320111 
КЕ Welded 1CPX1 | 320110 
4" Nominal Pipe Size 
12" Welded 1CPX3 | 32UL12 
КЕ Welded — 320113 
6- Welded — 32UL14 
Globally Sourced 
Approved 
Nominal Metal | Vendor | Beck 
Pipe Overall Pipe Item Item 
Size Length Const. No. No. 
Schedule 80 Fully Threaded 
Medium Pressure Nipples 
V 34 Seamless | 1LLU4 | — 
Ж — Seamless — 20Н641 
үлі Ж Seamless | 1LLW9 - 
yr — Seamless -- 20Н658 
ЕУ 1° Seamless | 11175 — 
ЕУ — Seamless -- |20H675 
w 1%" Seamless | 1LMC1 | — 
Ww -- Seamless | -- |20H692 
үйі TA Welded | 1XKX3 — 
Эд" 1%" Seamless | 1LME6 | — 
yr — Seamless -- 20Н710 
yr TR" Welded | 1XKZ2 — 
T -- Seamless -- |20Н727 
ЛЕ 1%" Seamless | TLMJ2 | — 
ти" -- Seamless — 20Н743 
1W 1%” Seamless | TLML6 | — 
TW -- Seamless -- 20Н759 
1 194 Seamless | 1LMR1 | — 
2" 2" Seamless | 10М06 | — 
2 — Seamless — |20H775 
2%" — Seamless — 20Н790 
3 -- Seamless — 20Н805 
4 — Seamless —  |20H819 
5 — Seamless -- (20Н831 
6 — Seamless -- 20Н842 
Globally Sourced 
Approved 
Metal | Vendor | Beck 
Overall Pipe Item Item 
Item — Length Const. No. No. 
Schedule 80 Threaded on Both 
Ends Pipe & Nipples 
"в" Nominal Pipe Size 
1%1п Seamless| TLLUS |20H642 
2in  Seamless| 1LLU6 |20H643 
2%in Seamless 10007 20Н644 
3in Seamless) 1LLU8 20Н645 
3%in Seamless| 11109 |20H646 
Nipple — 4in Seamless 11/1 20Н647 
47 іп Seamless) 1LLV2 |20Н648 
5in Seamless) 1013 20Н649 
5 іп Seamless,  — |20H650 
біп Seamless) 11/5 20Н651 
10іп Seamless -- |20H655 


Schedule 80 
Unthreaded 


Metal 

Overall Pipe 
Item Length Const. 

34" Nominal Pipe Size 

17% іп Seamles 
Seamles: 
Seamles: 
Seamles 
Seamles 
Seamles: 
Seamles: 
Seamles 
Seamles 
Seamles: 
Seamles: 
9in Seamles: 
3%" Nominal Pipe Size 
Seamles: 
Seamles: 
Seamles: 
Seamles 
Seamles 
Seamles: 
Seamles: 
Seamles 
Seamles 
geam es: 
i вате: 
Pipe Seamles 
12" Nominal Pipe Size 
1%1п Seamles 
Welded 
Seamles 
Seamles 
Welded 
Seamles: 
Seamles 
Welded 


Nipple 


Nipple 


Nipple 


Pipe 


34" Nominal Pipe Size 
17% 1п Seamles 

Welded 
Seamles: 
Seamles 
Welded 
Welded 
Seamles: 
Seamles 
Welded 


Nipple 


Pipe 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


Ріре 


Globally Sourced 


Approved 


Vendor 
Item 
No. 


1LLX2 
1LLX3 
1LLX4 
1LLXS 
1LLX6 
1LLX7 
1LLX8 
1LLX9 
1LLY1 


1LLZ6 
1LLZ7 
1LLZ8 
1LLZ9 


1LMA2 
TLMA3 
1LMA4 
TLMAS 
1LMAG 
TLMB7 
1LMB9 


1LMC2 
TXKX4 
1LMC3 
TLMC4 
1XKX5 
1LMC5 
1LMC6 
1XKX7 
1XKX8 
1LMC7 
1LMC8 
1LMC9 
1LMD1 
1ХКҮЗ 
1LMD2 
1XKY4 
1ХКҮ5 
1LMD4 
1LMD6 
1LMD8 
1XKZ1 
1LMD9 
ЛІМЕТ 
1LME2 
TLME3 
1LME4 
TLMES 


TLME7 
1XKZ3 
1LME8 
1LME9 
1XKZ4 
1ХК25 
1061 
1LMG2 
1XKZ6 
1XKZ7 
1LMG3 
1LMG4 
1ХК78 
1ХК79 
1LM65 
1LMG6 
1XLA1 
1XLA2 
1LMG7 
1XLA3 
1LMG8 
1LMG9 
1XLAS 
TLMH1 
1LMH2 
1XLA7 
1LMH4 
1XLA9 
1LMH5 
TLMHT 
1LMH8 
1LMH9 
1LMJ1 


Beck 
Item 
No. 


20H659 
20H660 
20H661 
20H662 
20H663 
20H664 
20H665 
20H666 
20H667 
20H668 
20H670 
20H671 


20H676 
20H677 
20H678 
20H679 
20H680 
20H681 
20H682 
20H683 
20H684 
20H685 


20H693 


20H694 
20H695 


20H696 
20H697 


20H698 
20H699 
20H701 
20H702 


20H703 
20H705 


20H707 
20H709 


20H711 


20H712 
20HT13 


20H714 
20H715 


20H716 
20H717 


20H718 
20H719 


20H720 


20H721 
20H722 


20H724 
20H726 


Metal 


Overall Pip 
Item 
1" Nominal Pipe Size 

1%in Wel 
in Seam 
Seam 
Wel 
Wel 
Seam 
Seam 
Wel 
Wel 
Seam 
Seam 
Wel 
Wel 
Seam 
Seam 
Weld 
Wel 
Seam 
Seam 
Seam 
Wel 
Seam 
Weld 
Seam 
Seam 
Seam 
Seam 
Seam 
Seam 
Seam 
1%" Nominal Pipe Size 

1%іп Weld 
in Seam 
Seam 
Weld 
Seam 
Seam 
Wel 
Seam 
Seam 
Wel 
Wel 
Seam 
Seam 
Weld 
Wel 
Seam 
Weld 
Seam 
Wel 
Seam 
Weld 
Seam 
Wel 
Seam 
Weld 
Seam 
Wel 
Seam 
Weld 
Seam 
Seam 
Seam 

6ft Seam 
112" Nominal Pipe Size 

Tin Wel 
in Seam 
Seam 
Seam 
Seam 
Wel 
Seam 
Seam 
Weld 
Weld 
Seam 
Seam 
Seam 
Wel 
Seam 
Seam 
Weld 
Seam 
Seam 
Weld 
Seam 
Seam 


Nipple 


Nipple 


Pipe 


Nipple 


Length Const. 


ей 
655 
655 
ей 
ей 
655 
655 
ей 
ей 
655 
ess 
ed 
ed 
ess 
655 
led 
led 
655 
655 
655 
ей 
655 
ей 
655 
655 
655 
655 
ess 
ess 
ess 


ed 
ess 
655 
ed 
655 
655 
ей 
655 
655 
ей 
ей 
655 
less 
[1 
ей 


655 
led 
ей 
655 
ess 
655 
ей 
655 
ess 
led 
655 
655 
ей 
655 
655 


Ріре 
Seam 


655 


Schedule 80 
Fully Threaded 


Globally Sourced 


Approved 


Vendor 
Item 
No. 


1XLB1 
1LMJS 
1LMJ4 
1XLB2 
1XLB3 
1LMJS 
1LMJ6 
1XLB4 
1XLB5 
1LMJ7 
1LMJ8 
1XLB6 
1XLB7 
1LMJ9 
1LMK1 
1XLB8 
1XLB9 
1LMK2 
1LMK3 
1LMK4 
1XLC3 
1LMK6 
1XLC5 
1LMK8 
1LMK9 
ILMLI 
1LML2 
1LML3 
1LML4 
TLML5 


1XLC8 
1LML7 
1LML8 
1XLC9 
1LML9 
1LMN1 
1XLD2 
1LMN2 
ШЕШЕ) 
1Х104 
1XLD5 
ТОМА 
1LMN5 
1XLD6 
1XLD7 
1LMN6 
1XLD8 
TLMN7 
1XLD9 
1LMN8 
1XLE1 

1LMN9 
1XLE2 

TLMP1 
1XLE3 

TLMP2 
1XLE4 
1LMP3 
1XLES 

1LMP5 
1LMP7 
1LMP8 
1LMP9 


1XLE6 
1LMR2 
1LMR3 
1LMR4 
1LMR5 
1XLE9 
TLMR6 
1LMR7 
1XLF2 
1XLF3 
ТОМА8 
1LMR9 
ЛІМТІ 
1XLF6 
1LMT2 
1LMT4 
1XLF8 
1LMT6 
1LMT8 
1XLG3 
TLMU1 
1LMU2 
1LMUS 


Beck 
Item 
No. 


20H728 
20H729 


20H730 
20H731 


20H732 
20H733 


20H734 
20H735 


20H736 
20H737 
20H738 
20H740 


20742 


20H744 
20H745 


20H746 
20H747 


20H748 
20H749 


20H750 
20H751 


20HT52 
20HT53 
20HT54 
20H755 
20H756 
20H757 
20H758 


20H760 
20H761 
20H762 
20H763 


20H764 
20H765 


208766 
20H767 
20H768 


20H769 
20H770 


20H772 
20H774 


Xe 


(ыу 


Schedule 80 
Threaded оп 
Both Ends 
Nipple 


Globally Sourced 


Approved 
Metal | Vendor | Beck 
Overall Pipe Item Item 
Item Length Const. No. No. 
2" Nominal Pipe Size 

2 іп Seamless| 1LMU7 |20H776 

2%in Welded | 1XLG5 — 
3in Seamless) 1LMU8 20Н777 

3 іп Seamless, 1LMU9 |20H778 
3in Welded | 1XLG6 — 

3%in Welded | 1XLG7 — 
4in Seamless, 1LMV1 20Н779 

4 іп Seamless, 1LMV2 |20H780 
4in Welded | 1XLG8 — 

4 іп Welded | 1XLG9 — 
5in Seamless) 1LMV3 20Н781 

5 іп Seamless 1LMV4 20Н782 

Nipple — 5in Welded | 1XLH1 — 

5 Yin Welded | 1XLH2 — 
біп Seamless) TRJR2 |20H783 
біп Welded | TXLH3 — 
Тіп Seamless) TRJR3 = 
Тіп Welded | 1XLH4 — 
8in Seamless, TRJR4 20Н785 
8in Welded | TXLH5 — 
Qin Seamless, TRJR5 20Н786 
Jin Welded | TXLH6 — 
10іп Seamless; TRJR6 20Н787 
10іп Welded | TXLH7 — 
12in Seamless, TRJR8 20Н789 
2ft Seamless, 1RJT1 — 
3% Seamless) 1RJT2 — 

Pipe 4ft Seamless) 1RJT3 = 
5ft Seamless; 1RJT4 — 
6ft Seamless; TRJTS — 

21⁄2" Nominal Pipe Size 
3in Seamless -- [209791 

3 іп Seamless  — |20H792 
4in Seamless -- |20H793 

4 іп Seamless -- |20H794 
5in Seamless -- 20Н795 

Nipple —.4in Seamless -- 209796 
PP'é "Gin Seamless 1RJT7 |20H797 
6in Welded | 1XLJ2 — 
Тіп Seamless) 1RJT8 20Н798 
Тіп _ Welded | 1XLJ3 — 
8in Seamless -- 20Н799 
itin Seamless 1RJU3 20Н803 
2ft Seamless, 1RJUG — 

Pipe 48 Seamless, TRJU8 — 

5ft Seamless) 1RJU9 = 
3" Nominal Pipe Size 
3in Seamless  — [209806 
3%in Seamless -- |20H807 
4in Seamless — |20H808 
4%in Seamless —  20H809 
Nipple — 5in Seamless — |20H810 
5%1п Seamless -- |20H811 
біп Seamless) 1RJV3 20Н812 
біп Welded | TXLK1 — 
12in _ Welded | 1XLK7 — 
1-1/2ft Seamless, TRJW1 — 
Pipe 2ft Seamless, TRJW2 — 
р 3ft Seamless 1ВДЇЗ| — 
6ft Seamless, TRJW6 — 
4" Nominal Pipe Size 
4in Seamless -- 1209820 
Nipple біл Seamless -- 20Н824 
8in Seamless -- |20H826 
12in Seamless — |20Н830 
5" Nominal Pipe Size 
Nipple —20!0 Seamless -- |20H839 
pple 42 іп Seamless  — |20H84i 
[continuen |] 
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PLUMBING Scan. Order. Done. =F 
Black Steel & Iron Pipe & Pipe Nipples Details on page А1. 


[ continuen] 
Black Steel & Iron Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40, 80 & 160 (BECK 


SCHEDULE 160: High-pressure (1000-3000 psi). Used in noncorrosive environments, they have the thickest walls compared to pipe with lower schedule numbers. 


Globally Sourced Globally Sourced Globally Sourced 
Schedule 160 Metal (Approved Vendor Metal (Approved Vendor Metal (Approved Vendor 
Threaded on It Overall dine ltem It Overall gh пет " Overall а пет 
: em en onst. 0. ет еп onst. 0. ет еп onst. 0. 
Both Ends Nipple -schedula 160 Threaded on Both 1" Nominal Pipe Size 17" Nominal Pipe Size 

Ends Pipe & Nipples 1 іп Seamless 1RJZ8 2in ^ Seamless 1RKC8 

7" Nominal Pipe Size Zin Seamless 1RJZ9 2V»in Seamless TRKC9 

1%in Seamless 1RJW7 2V»in Seamless 1RKA1 3in ^ Seamless 1RKD1 

T%in Seamless TRJW8 3in ^ Seamless 1RKA2 4in Seamless 1RKD2 

2in Seamless 1RJW9 Nipple 4in ^ Seamless 1RKA3 Nipple Sin ^ Seamless 1RKD3 

2¥%in Seamless 1RJX1 pp Sin Seamless TRKA4 біп Seamless TRKD4 

3in Seamless 1RJX2 біл _ Seamless 1RKAS 8in X Seamless 1RKD5 

Nipple 4in Seamless 1RJX3 8in X Seamless 1RKAG 10іп ^ Seamless 1RKD6 

Sin Seamless 1RJX4 10in Seamless 1RKA7 12in Seamless 1RKD7 

біп Seamless TRJX5 12in Seamless 1RKA8 Pipe 3ft ^ Seamless TRKET 

8in Seamless 1RJX6 Pipe 1-1/2ft Seamless 1RKA9 2" Nominal Pipe Size 

Schedule 160 10in Seamless 1RJX7 p 3ft Seamless 1RKB2 2%in Seamless 1ВКЕЗ 

Fully Threaded 12in X Seamless 1RJX8 174" Nominal Pipe Size 3 in Seamless 1RKE4 

Nipple Pipe 2ft __ Seamless 1RJY1 2in ^ Seamless 1ВКВ4 “іп. Seamless 1ВКЕ5 

p 3ft ^ Seamless 1RJY2 2%in Seamless 1ВКВ5 Nipple Sin ^ Seamless 1ВКЕб 

34" Nominal Pipe Size 3in  Seamless|  1RKB6 pp Gin  Seamless| 1RKE7 

1%in Seamless 1RJY3 4in Seamless 1RKB7 8in X Seamless ТАКЕВ 

1%in Seamless 1ВЈҮД Nipple Sin Seamless 1RKB8 10in Seamless 1RKE9 

2in Seamless 1RJYS біл X Seamless 1RKB9 12in Seamless 1RKF1 

Globally Sourced 2V»in Seamless 1RJY6 8in X Seamless 1RKC1 Pipe 12/20 Seamless 1RKF2 

Nominal Metal | Approved Vendor 3in ^ Seamless 1RJY7 10in Seamless 1RKC2 p 2ft __ Seamless 1RKF3 

Pipe Overall Pipe Item Nipple 4in Seamless 1RJY8 12in Seamless 1RKC3 3" Nominal Pipe Size 

Size Length Const. No. Sin Seamless 1RJY9 Pipe — 1/2 ft Seamless 1ВК04 3in Seamless 1RKG8 

Schedule 160 Fully Threaded біп Seamless 1RJZ1 р 28 Seamless 1RKC5 4in Seamless 1RKG9 

High Pressure Pipe Nipples 8in ^ Seamless 1RJZ2 Nipple біл ^ Seamless 1RKH2 

1w 1%" — Seamless 1RKB3 10in Seamless 1RJZ3 8in X Seamless 1RKH3 

ТИ" 19 Seamless 1RKC7 12in Seamless 1RJZ4 12in Seamless 1RKH5 
27 2" Seamless 1RKE2 1-1/2ft Seamless 1RJZ5 
2%" 2%" Seamless 1RKF5 Pipe 2ft — Seamless 1RJZ6 
T 27$ Seamless 1RKH9 3ft ^ Seamless 1RJZ7 


Black Steel & Iron Pipe Nipple Assortments, Schedule 40 


» NPT connection Nominal . Included Lengths — — No.of Пет 
= Welded construction | mam (All items include 6 of each size) Pieces н. 10 
" Low-pressure (100-299 psi) Ж — Close, 1", 2" 214", 3', ЗИ, 4", 4^ 57, 508,67 66 — ВИЗ 
Schedule 40 pipe nipples have thicker yy 6KC73 
i i T 6KC74 
75 Келе walls than Schedule 10, but not as thick DA Close, 2", 24", 3°, 314", 4 4M, 5, 514", € m чн 
as Schedule 80. ТУ" 6KC76 

2 Close, 277", 3", 3%" 4" 4%" 5" БУ”, 6" 54 6KC77 


Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings, с 
Class 125, 150, 300 & 3000 ANVIL 


= Tees read: run x run x outlet called black malleable iron fittings, they are made from corrosion-resistant 
Connect to black steel and black iron pipe for transporting gas and water, ungalvanized steel with a scaly, dark-colored iron oxide coating. Used in piping 
protecting electrical wiring, or delivering high-pressure steam and air. Also systems to change direction or connect to equipment or devices. Threaded 


fittings twist onto pipe using various male and female thread connections. 
CLASS 125: Low pressure (100-299 psi). Designed for use in fire protection applications. 


Anvil Anvil 
Pipe Fitting Pipe Fitting Item Pipe Fitting Pipe Fitting Item 
Description Fitting Pipe Size Connection Type Material No. Description Fitting Pipe Size Connection Type Material No. 
Class 125 Low Pressure Pipe Fittings Hex Bushing 
22.5° Elbow 2W x yi MNPT x FNPT Cast Iron 4WJN2 
AEEA FNPT Cast Iron 4KUR7 3 x VW MNPT x FNPT Cast Iron 4WJN8 
TXT FNPT Cast Iron AKUR8 xt MNPT x FNPT Cast Iron 4WJN9 
ТИ" х ТИ" FNPT Cast Iron AKURI " 3'x19 MNPT x FNPT Cast Iron 4WJP2 
TA x19 FNPT Cast Iron 4KUT1 3x2 MNPT x FNPT Cast Iron AWJP3 
"х2 FNPT Cast Iron 4KUT2 3°х 2%" MNPT x FNPT Cast Iron 4WJP4 
45° Elbow m ЗИ x2" MNPT x FNPT Cast Iron 4WJP8 
” 2"x2" FNPT Cast Iron 4KUR3 ЗУ" 3" МАРТ x FNPT Cast Iron 4WJR1 
1 4х1" МАРТ х ЕМРТ Cast Iron 4WJR2 
Tx2 MNPT x FNPT Cast Iron 4WJR5 
90* Elbow 4x3! MNPT x FNPT Cast Iron 4WJR7 
WxW FNP’ Cast Iron 4KUJ5 Reducing Cross 
Wxw FNP’ Cast Iron 4KUJ7 
ETA FNP’ Cast Iron 4KUJ8 59 "ххх FNP Cast Iron AKVP1 
TXT. FNP’ Cast Iron 4KUJ9 * 
› ТИ" х ТИ" FNP Cast Iron AKUK1 Reducing Tee 
ШАҒАН FNP Cast Iron 4KUK2 ZXTXxT FNPT Cast Iron AKVAS 
ЖЕМ FNP’ Cast Iron 4KUK3 1 - 
2" x 215" ENP. Cast Iron AKUK4 хо FNP Cast Iron AKVCT 
ЕЖЕН FNP’ Cast Iron 4KUKS Tee 
Cross Ж x рл x 9 FNP Cast Iron 4К0Т6 
т т т FNP 
Txtxtxt FNP Cast Iron AKVNA AI PNE Cast [ron KUN 
: : TWxTWXxTV FNPT Cast Iron AKUUT 
Eccentric Reducer Coupling 2 x2'x2" FNP Cast Iron 4KUU2 
- Тих" FNP Cast Iron AKVY4 ZW'x2W x 2" FNPT Cast Iron 4KUU3 
э tine ENP Castron | AS EEK FNP Cast ron — | АКШИ 
10" х9" ast Iron 
AESKA FNP Cast Iron AKVZ1 | CONTINUED | } 
2770 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 
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PLUMBING 
Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings 


Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings, 
Class 125, 150, 300 & 3000 


CLASS 150: Medium-pressure (300-999 psi). For low-pressure plumbing applications including air, water, natural gas, and steam. 


Description — Fitting Pipe Size 


Pipe Fitting 


Connection Type 


Class 150 Medium Pressure Pipe Fittings 


45* Elbow 
ЖИ 
Va" x Var 
Wx 
Va" x Va" 
Va" x Ya" 
TxT 
ТИ" х ТИ" 
ТИ" х 1%" 
"Хг 
2W'x2W 
3x3 
LETY 
45° Street Elbow 
Ух" 
Va" x Va" 
Жж 
Va" x Ve" 
yx 
f ExT 
v. TW x1W 
TW x ТУ" 
2" x2" 
3x3" 
90° Drip Pan Elbow 
EXT 
TW x1W 
TW x ТУ" 
2" x2" 
2W'x2W 
90* Elbow 
ЖИ 
Va" x Va" 
Ye x98 
Wxw 
yx 
Txt" 
TWx1W 
Тр" х Т0" 
ТҮ 
2W'x2W 
3x3 
axa" 
90° Reducing Elbow 
Vax Ve 
TVX Ys" 
2х9" 
29х10" 
AESA 
3x2 
90* Reducing Street Elbow 
wx 
Ya" x Ve" 
ШЕЛІ 
TA x ТИ" 
2°х Т 
90° Street Elbow 
WxVW 
Va" x Va" 
Je x98 
Ух р" 
AEEA 
Txt" 
TA x1W 
TA x ТУ" 
Ту 
2W'x2W 
3x3" 
Tx4 
Coupling 
ХИ 
Va" x Va" 
Ж 
Wxw 
Vax Ya" 
TAT 
ТИ" х ТИ" 
ТИ" х ТИ" 
2"x2' 
2W' x2W' 
3x3" 
LETY 
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FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 


FNPT x MNPT 
FNPT x MNPT 
FNPT x MNPT 
FNPT x MNPT 
FNPT x MNPT 
FNPT x MNPT 
FNPT x MNPT 
FNPT x MNPT 
FNPT x MNPT 
FNPT x MNPT 


FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 


FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 


FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 


FN 
FN 
FN 
FN 
FN 


x MN 
x MN 
x MN 
x MN 
x MN 


о 5-90-00) 
9 0120 0) 0) 


FN 
FN 
FN 
FN 
FN 
FN 
FN 
FN 
FN 
FN 
FN 
FN 


x MN 
x MN 
x MN 
x MN 
x MN 
x MN 
x MN 
x MN 
x MN 
x MN 
x MN 
x MN 


FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 


о 90-0-0995 5 5 а: а: а: 
о "UU 0) 50) 0 0 0 0 00) 0) 


Pipe Fitting 
Material 


Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 


Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 


eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 


eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 
eal 


0 
0 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


Cast 


Mall 
Mal 
Ма! 
Ма! 
Ма! 


soos 
Фф ооо 


aaaea aaaea 
Фф ФФФ|ФФФФФФФ 


555 55591519555 
о|о|о|о| о) о) о) о|о|о| о) о 


гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 


oloa о) о) о) Фф ооо) 


гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 


о|о|о|о|оо|о|о|о|Ф 


гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 


гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 


||| | oo 


гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 


о|о|о| ооф 


гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 


гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 


гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 
гоп 


Approved Vendor 


Item 
No. 


5P466 
5P467 
5P468 
5Р469 
5Р470 
5Р471 

5Р472 
5Р473 
5Р474 
2WU24 
2WU25 
2WU26 


34DC52 
34DC53 
34DC54 
6KH97 


6KH99 
34DC55 
34DC56 
2WU32 
2WU34 


15X129 
15X130 
15X131 
15X132 
15X133 


6P932 
5P434 
5P435 
5Р436 
5Р437 
5Р438 
5P439 
5P440 
5Р441 
2WJ97 
2WJ98 
2WJ99 


5P445 
5P450 


5P454 


5P457 
5P458 
5P459 
5P460 
5P461 

5P462 
5P463 
5P464 
5Р465 
2WU27 
2WU28 
2WU29 


5Р549 
5Р550 
5P551 

5Р552 
5P553 
5Р554 
5Р555 
5Р556 
5Р557 
2101059 
211060 
2101061 


Anvil 
Item 
No. 


4WGX2 
4WGX3 
4WGX4 
4WGX5 
4WGX6 
4WGX7 
4WGX8 
4WGX9 
4weyi 
4wey2 
4WGY3 
4wGy4 


4WGYS 
4WGY6 
4WGY7 
4WGY8 
4WGY9 
4WGZ1 
4wGz2 
4WGZ3 
4wGz4 


Pipe Fitting 
Description Fitting Pipe Size Connection Type 
Cross 
х Их Vex FNPT 
VA" x Va" x Va x Va FNPT 
BX WxWxW FNPT 
WxWxWxVWw FNPT 
Vx xWxW FNPT 
TATATXT FNPT 
TWxTWXxTWxTW FNPT 
TAX TA" х TH" x Т" FNPT 
72TX2'X7' X2" FNPT 
3'x3' x3 ХУ FNPT 
Hex Bushing 
EVJ MNPT x FNPT 
жи МАРТ x FNP 
R" x VA" MNPT x FNP 
€ xw MNPT x FNP 
Ve" x ув" MNPT x FNP 
Ve" x Va" MNPT x FNP 
va" x VA" MNPT x FNP 
Ух 96" МАРТ x FNP 
yxve FNPT x MNP 
TxW MNPT x FNP 
Txw MNPT x FNP 
Tx» MNPT x FNP 
Txw FNPT x MNP 
Tx» MNPT x FNP 
Tx2" MNPT x FNP 
ДЕЛІ MNPT x FNP 
IEE MNPT x FNP 
Tax MNPT x FNP 
ЕМ МАРТ x FNP 
Тих 1" МАРТ х FNP 
дері MNPT x FNP 
THX yt MNPT x FNP 
TE xI MNPT x FNP 
аған MNPT x FNP 
2х ў" МАРТ x FNP 
BEE MNPT x FNP 
AESKA MNPT x FNPT 
2°х ТИ" MNPT x FNPT 
2WxT MNPT x FNPT 
20" Ту" МАРТ х ЕМРТ 
27" 2" МАРТ х FNPT 
ЕГЕН MNPT x FNPT 
3'x1w MNPT x FNPT 
EETA MNPT x FNPT 
хау” MNPT x FNPT 
4x2 MNPT x FNPT 
4x3" MNPT x FNPT 
Hex Head Cap 
ж FNPT 
Locknut 
y FNPT 
y FNPT 
T FNPT 
T" FNPT 
Magnetic Hex Recessed Head Plug 
2 MNPT 
“a ж MNP 
, үйі MNP 
X, W MNP 
= ily MNP 
Magnetic Square Head Plug 
VA MNP 
yw MNP 
yr MNP 
T MNP 
Ти" MNP 
112" MNP 
Magnetic Square Recessed Head Plug 
m A MNP 
*, N W MNP 
4 


Pipe Fitting 
Material 


Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 


Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 
Ма! 


Ма! 


Майға 
Майға 
Майға 
Майға 


Mallea 
Cast Ir 
Cast Ir 


eab! 
leab! 
eab! 
eab! 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вар 
вао 
вао 
вао 
вао 
вао 
вао 
вао 
ға) 
вар 
вар 
вар 


leable 


ee 
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Approved Vendor, Anvil 
Item Item 
No. No. 

— 4WHV3 
— 4WHV4 
5PAUA 4WHV5 
6KJ34 4WHV6 
6KJ35 4WHV7 
6KJ36 4WHV8 
6KJ37 — 
6KJ38 4WHW1 
6KJ39 — 
= 4WHW4 
5P507 = 
5P508 = 
5P509 = 
5P512 = 
5P510 = 
5P511 = 
5P513 = 
5P514 = 
5P515 — 
— 4WJL2 
34DC83 4WJL1 
5P516 4WJK7 
5P517 4WJK8 
5P518 4WJK9 
5P528 — 
— 4WJLA 
— 4WJL3 
5P519 4WJL5 
5P520 4WJL6 
5P521 4WJL8 
5P522 — 
5P523 — 
5P525 4WJL7 
5P524 — 
5P526 — 
5P527 — 
5P530 4WJL9 
5P529 — 
2WV15 — 
2WV17 — 
2WV18 4WJN6 
2WU92 — 
2WU94 — 
2WU95 — 
2WU96 — 
2WV11 — 
2WU89 — 
— 4WJUG 
6KJ24 — 
6KJ25 — 
6KJ26 — 
— 4KUH8 
4ССҒ2 - 
4ССҒА - 
4CCF5 = 
ACCF6 = 
4ССЕТ - 
4СС09 - 
4ССЕ2 - 
4ССЕЗ - 
4ССЕ4 — 
4ССЕ5 - 
A4CCE6 — 
4ССЕВ - 
ACCES — 
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PLUMBING Scan. Order. Done. 
Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings Details on page А1. 


Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings, . 
Class 125, 150, 300 & 3000 шаны 


CLASS 150: Medium-pressure (300-999 psi). For low-pressure plumbing applications including air, water, natural gas, and steam. 


Approved Vendor, Anvil Approved Vendor, Anvil 
Pipe Fitting Pipe Fitting Item Item Pipe Fitting Pipe Fitting Item Item 
Description Fitting Pipe Size — Connection Type Material No. No. Description Fitting Pipe Size Connection Type Material No. No. 
Merchant Coupling Round Cap 
ver CENE жи [omes [ M EE um mm 
VEVA F P USC Steel 2KMD6 — 39 ET Mal eable Iron са = 
PET emale х = y NPT alleable Iron 5P534 4WJU7 
т хи ‘Female NPSC Stee 2KMD? % ENT Maleable Iron | S538 4WJUS 
"T emale X NPT alleable Iron 5P536 4WJU9 
ЖҮЙ fatale NPSC Steel 2KMD8 = TW. FNPT Malleable Iron | — 5P537 | AWJV1 
waw Кор Зе REDE ав т ІН, ІЛ, БӘ 
1'х1' NPT x Female МРТ Stee 2KME1 = 2%" FNPT Malleable Iron 2WU79 4WJV4 
1и" Xx ти" Female UN Stee 2KME2 = 3 FNPT Malleable Iron 2WU80 4WJV5 
emale 370" FNPT Malleable Iron — 4WJV6 
TE x TW Female NPSC x Stee 2KME3 uS 4 FNPT Malleable Iron 21081 4WJV7 
emale NPSC Square Head Plug 
2x2 Female NPSC x Stee 2KME4 = Ж MNP Forged Stee! = 29VC77 
emale NPSC Va МІР Malleable Iron | — P540 | AWJH2 
ATIS ii Stee AHVGT E a МАР Forged Stee = 29VC78 
3x3 FNP Steel 4HVG8 — AJ g 
UU T И MNP Malleable Iron 5P541 4WJH3 
xd ENP Stee AHVGS = % MNP Forged Stee E 29VC79 
Reducing Coupling yp 0 
тутт E В MNP Malleable Iron 5P542 AWJH4 
VEV al ШЕШ ron] “дай” HAM TNG VA MNP Malleable iron 5P543 | 4WJH5 
ye xw FNP Malleable Iron 34DC63 4WHY8 yy MNP Malleable Iron 5P544 4WJH6 
W XY iila Malleale ron]. кзз _ [4WHWf T МІР Malleable Iron | — 5P545 | 4WJH7 
WxW FNP Malleable Iron 5P563 — TW MNP Forged Stee! = 29VC83 
Ик iili Malleaielron] - Ыг | AWRAT T9 МІР Malleable Iron | 5P546 7 4ШІН8 
AAR PNP MalleableTron]. SPSUL. АНЗ Tw МІР Malleable Iron | — 5P547 | 4WJH9 
Ya x Va" FNP Malleable Iron 5Р566 4WHZ5 т E 
aon z 2 MNP’ Forged Stee — 29\/ 685 
ЛЕЛ ҒМР Malleable Iron 5Р565 4WHZ4 V MNP Malleable Iron 5P548 2001 
Ya x Ve" FNP Malleable Iron 5P564 4WHZ3 РД MNP Forged Stee = 29VC86 
шел FNP Malleable Iron 34DC65 4WJA1 21%" MNP Mal 052. e Iron 2WU86 = 
Tx FNP Malleable Iron 34DC66 4WHZ9 3 MNP Forged Stee == 29VC87 
ТХУ” FNPT Malleable ron | — 5P568 | AWHZB 3 МИР Ма 
Ноза ble Iron 2WU87 4WJJ3 
Tx FNPT Malleable Iron 5P567 4WHZ7 3r 
i н ü MNP Malleable Iron — 4WJJ4 
ТИ" x 1 FNPT Malleable Iron 5P571 4WJA4 4 MNP For 
RT ged Stee E 29VC88 
TW x Ys FNPT Malleable Iron 5P570 4WJA3 4" МАРТ Malleable Iron 2WUSS 4WJJ5 
TWxT FNPT Malleable Iron 5P569 4WJA2 Street Tee 
EYA FNPT Malleable Iron 5P575 — FNPT x МЇРТ 
TW xr FNPT Malleable Iron 5P574 4WJA7 Va" x Vo" x Ya" x FNPT Malleable Iron = 4WHT4 
ТИ" Хх ТИ" FNPT Malleable Iron 5P572 4WJAS FNPT x MNPT 
TW'xT FNP Malleable Iron 5P573 AWJAG WX Xx x FNPT Malleable Iron = 4WHTS 
хи FNP Malleable Iron 34DC67 4WJCA EDT FNPT x MNPT 
2 yr FNP Malleable Ігоп | 340068 | 4WJC3 r 1°х1'х1 x FNPT Malleable Iron = 4WHT6 
2x1 FNP Malleable Iron 5P576 4WJA9 A Б Б FNPT x MNPT 
ЖЕРЛІ FNP Malleable Iron 5P577 4WJCT 1W x TV x 112 x FNPT Malleable Iron — 4WHT8 
2x1 FNP Malleable Iron 5P578 4WJC2 ЕРЕ 
Oe XT FNP Malleable Iron | — 2WU75 = ZXTX2 МАРТ Malleable Iron — ата 
2W x 1W FNP Malleable Iron 2WU76 - Тее 
2W'x1W FNP Malleable Iron 2WU77 4WJC6 WX Ve xe FNP Malleable Iron 5P475 4WGZ5 
2%" x2" FNP Malleable Iron 2WU78 4WJC5 VX Va xX Va FNP Malleable Iron 5P476 4WGZ6 
аған FNP Malleable Iron 2WU64 4WJD4 W'x x98 FNP Malleable Iron 5P477 4WGZ7 
З"х 10" FNP Malleable Iron 2WU66 — WxWxW FNP Malleable Iron 5P478 4WGZ8 
3'x1W FNP Malleable Iron = 4WJD3 YX W xw FNP Malleable Iron 5P479 411079 
“хе FNP Malleable Iron 2WU67 4WJD1 қазан FNP Malleable Iron 5P480 4WHA1 
ЕТУІ FNP Malleable Iron 2WU68 = UC TWXTWx1TW FNP Malleable Iron 5P481 4WHA2 
4x1 FNP Malleable Iron 2WU69 — TW x TA" x19 FNP Malleable Iron 5P482 4WHA3 
4х Ту" FNP Malleable Iron = AWJE3 2Z'x2'x2' FNP Malleable Iron 5P483 4WHA4 
4x2 FNP Malleable Iron 2WU72 — 2W'x2W' x2 FNP Malleable Iron 2WU36 4WHAS 
LEVA FNP Malleable Iron 2WU73 4WJE1 Sx3x3 FNP Malleable Iron 2WU37 4WHAG 
Reducing T 4x3 FNP Malleable Iron 2WU62 — LETETI FNP Malleable Iron 2WU38 4WHA8 
educing Tee Union 
WxVxW FNP Malleable Iron 5Р485 = VEVA FNP Malleable Iron 5P588 4WJR9 
YX VEX Ww FNP Malleable Iron 5P488 = Va" x Va" FNP Malleable Iron 5P589 4WJT1 
LARS ARS FNP Malleable Iron 5P487 — Y xw FNP Malleable Iron 5P590 4WJT2 
Ya x Ya x Ve" FNP Malleable Iron 5P486 = EVA FNP Malleable Iron 5P591 4WJT3 
ШӘЛІ FNPT Malleable Iron — 4WHE6 Ux 7" FNP Malleable Iron — 4WJT5 
ТТИ" FNPT Malleable Iron 5P493 — Wxy ҒАР Malleable Iron 5P592 4WJT4 
Txt x" FNPT Malleable Iron 5P492 — Txt ҒАР Malleable Iron 5P593 4WJT6 
Тих Ух ТИ" FNPT Malleable Iron — 4WHG6 ТИ" х ТИ” ҒАР Malleable Iron 5P594 4WJT7 
TWxTWxW FNPT Malleable Iron 5P501 — Шағай FNP Malleable Iron 5P595 = 
ESMEE FNPT Malleable Iron 5P500 = EEA FNP Malleable Iron 5P596 4WJT9 
TXT xt" FNPT Malleable Iron 5P499 — 2W'x2W FNPT Malleable Iron 2WU83 4WJU1 
VARS VARS FNPT Malleable Iron — 4WHH7 3x3 FNPT Malleable Iron 2WU84 4WJU2 
Ту" х Ту" xv FNP Malleable Iron 34DC93 4WHH6 Wye 
10x19 x1 FNP Malleable Iron 5P504 4WHH5 39 X38 x 98 FNPT Malleable Iron — 4WHU2 
2XxWx2 FNP Malleable Iron 34DC94 — Vax Vx Ve" FNPT Malleable Iron = 4WHU3 
2x ¥a" x 2" FNP Malleable Iron 34DC95 — Зх х д" ЕМРТ Malleable Iron = 4WHU4 
2" х2" х 0" FNP Malleable Iron 34DC98 AWHK7 ЫРҒАҒЫ FNPT Malleable Iron — 4WHUS 
Zx2ZxW FNP Malleable Iron 34DC99 4WHK6 TWxTWx1TW FNPT Malleable Iron — 4WHUG 
ЖҰЛЫН FNP Malleable Iron 34DD01 4WHK5 TAX ТИ“ х Ту" FNPT Malleable Iron = 4WHU7 
ТХЕ ХИ FNP Malleable Iron 5Р505 = 2'x2'x2' FNPT Malleable Iron — 4WHU8 
2W'x2W'x1 FNP Malleable Iron — 4WHN6 Yx3Yyx3 FNPT Malleable Iron — 4WHV1 
3°х3'х2° FNP Malleable Iron — 4WHP5 КЕЛГЕН FNPT Malleable Iron — 4WHV2 
4x4 x2 FNP Malleable Iron — 4WHR8 
TETEE FNP Malleable Iron = 4WHR6 | CONTINUED | } 
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Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings, 


Class 125, 150, 300 & 3000 


CLASS 300: Medium- to high-pressure (300-3000 psi). Features thicker walls that can withstand higher pressures than class 150 fittings. 


Approved Vendor 


Pipe Fitting Pipe Fitting Item 
Description — Fitting Pipe Size Connection Type Material No. 
Class 300 Medium to High Pressure Pipe Fittings 
45° Elbow 
Wxw FNPT Malleable Iron 1LBV2 
yg xi FNPT Malleable Iron 1LBV3 
үдері FNPT Malleable Iron TLBV4 
yr xvi FNPT Malleable Iron 11В/5 
TxT FNPT Malleable Iron 1LBV6 
TAX ТИ" FNPT Malleable Iron TLBV7 
17" х Ту" FNPT Malleable Iron 1LBV8 
2'x2" FNPT Malleable Iron 1LBV9 
45* Street Elbow 
EEZ FNPT х МАРТ Malleable Iron 1XKR4 
Txt" ҒАРТ х МАРТ Malleable Iron 1XKR5 
1W'x1W FNPTxMNPT Malleable Iron 1XKR6 
Шағай FNPTxMNPT Malleable Iron 1XKR7 
90* Elbow 
WxW FNPT Malleable Iron 1LBU1 
wx 98" FNPT Malleable Iron 1LBU2 
VEVA FNPT Malleable Iron 1LBUS 
ye xi FNPT Malleable Iron 1LBU4 
à Txt FNPT Malleable Iron 1LBUS 
а Tx AVE FNPT Malleable Iron | — 11806 
ТИ" Хх ТИ" FNPT Malleable Iron 1LBU7 
2'x2 FNPT Malleable Iron 1LBU8 
2W'x2W FNPT Malleable Iron 1LBU9 
3x3 FNPT Malleable Iron 1LBV1 
4x4 FNPT Malleable Iron = 
90° Street Elbow 
VEVA FNPT х МАРТ Malleable Iron 1LBW3 
ЭВ" х 36" FNPTxMNPT Malleable Iron 1LBW4 
VEVA FNPT х MNPT Malleable Iron 1LBW5 
EEZ FNPT х MNPT Malleable Iron 1LBW6 
Txt ҒАРТ х МАРТ Malleable Iron 1LBW7 
TW x1W FNPTxMNPT Malleable Iron 1LBW8 
TW Хх ТИ" FNPTxMNPT Malleable Iron 1LBW9 
хо ҒАРТ х МАРТ Malleable Iron 1LBX1 
Coupling 
Va" x Va" FNPT Malleable Iron 1LBY3 
БЕРІ FNPT Malleable Iron 1LBY4 
WxW FNPT Malleable Iron 1LBYS 
WX ya FNPT Malleable Iron 1LBY6 
Txt" FNPT Malleable Iron 1LBY7 
TW'x1W FNPT Malleable Iron 1LBY8 
TW х Т" ЕМРТ Malleable Iron 11ВҮ9 
2x2 FNPT Malleable Iron 1LBZ1 
2W'x2W FNPT Malleable Iron — 
ЕЖЕН FNPT Malleable Iron = 
Cross 
ШАГАЛ АЛЕ Л FNPT Malleable Iron 5PAU5 
WXxWXxY'xyr FNPT Malleable Iron 5PAUG 
l'xixtxf FNPT Malleable Iron 5PAU7 
TW xTW x TW x1W FNPT Malleable Iron 5PAU8 
Hex Bushing 
WxW MNPT x FNPT Steel — 
wx Ve MNPT x FNPT Steel — 
- РЕЛІ MNPT x FNPT Steel — 
WxW MNPT x FNPT Steel — 
WxW MNPT x FNPT Steel — 
АБЕ МАРТ x FNPT Steel — 
Sax Ve" MNPT x FNPT Steel — 
ГЕЛІ MNPT x FNPT Steel — 
EEJ MNPT x FNPT Steel — 
Yar x VA" MNPT x FNPT Steel — 
Hex Head Bull Plug 
VÀ MNPT Carbon Steel 4WGG7 
ЕА MNPT Carbon Steel 4wGG8 
T MNPT Carbon Steel 4WGG9 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Anvil 
Item 
No. 


126031 
126032 
126033 
126034 
126035 
126036 


12G009 
12G010 
12G011 
12G012 
12G013 
120014 
120015 
120016 
120017 
120018 
120019 


120020 
120021 
120022 
120023 
120024 
120025 
120026 
120027 


120060 
120061 
120062 
120063 
120064 
120065 
120066 
120067 
120068 
120069 


4WJJ6 
4WJJ7 
4WJJ8 
4WJJ9 
4WJK1 
4WJK2 
4WJK3 
4WJK4 
4WJKS 
4WJK6 


Description 


Fitting Pipe Size 


Reducing Coupling 


Reducing Tee 


Ca 


Round Cap 


Bx Ve 
VEVA 
EEJ 
Wax Var 
Wx Ve 
Ta" x Vo" 
Tx VW 
Tx» 
"хи 
Тхэ" 
IEVA 
TM" xy" 
1W'x1' 
TERY 
ШАКЕЛ 
ТИ" х ТИ" 
Tx 
2" х Ke" 
ЖЕЛІ 
2x1w 
xI 
2' x1" 
2W x2" 
3'x2" 


VEX У х Уд" 
Ух xw 
Тху" 
Шел 
TWxTWxT 
Txi xT 
2"X2"x 2" 
VIVE Us 
2 x 2x TV 
2 x 2 x TV 
2 x x 1 


y 
Ур 
ur 
y 
T 
TW 
Tw 
7 
2 
y 


Square Head Plug 


Tee 


A 
ША 

TW 
TW 


VEX VEX Ve 
RXR 
EVEA 
ЕДКЕЛГЕДІ 
TxTxT 
Тут ТИ х ТИ" 
TAX TB х ТУ” 
2х2х2 
2A x 2W x 28" 
3°х3°х3' 


XE 
Vx Ve 
DEKA 
7, 
EKA 
TE 

TEXT 

TEXT 
жу 

ATA 
ЕРЕН 


Pipe Fitting 
Connection Type 


FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 


FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 


FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 


MNPT 
MNPT 
MNPT 
MNPT 


FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 
FNP 


FNP 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 
FNPT 


Pipe Fitting 
Material 


Mal 
Mal 
Mal 
Mal 
Mal 
Mal 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 


Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 


Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 


Mall 
Mall 
Mall 
Mall 


Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 
Mall 


Mall 
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Mal 
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Mal 
Mall 
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еа 
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еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 


еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 


еа 
еа 
еа 
еа 


еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 


еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 
еа 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Approved Vendor, Anvil 
Item Item 
No. No. 
1XKR8 120070 
1XKR9 126072 
TXKT1 12G071 

5PAT9 = 
1XKT2 120074 
1XKT3 120073 
— 126079 
1XKT4 — 
1XKT5 120077 
1XKT6 126076 
— 120082 
1XKT7 12G081 
1ХКТ8 120080 
— 120086 
1XKU1 — 
1XKU3 126083 
1XKU2 126084 
5PAK9 — 
1XKU4 = 
1XKU7 126087 
1XKU6 120088 
1XKU5 126089 
5PALO = 
5PAL1 = 
= 120051 
— 120052 
5PAL5 120054 
— 120053 
5PAL7 = 
5PAL8 = 
— 12G059 
5PANO 12G058 
= 120055 
- 120056 
- 120057 
111874 120112 
11875 120113 
11876 120114 
11877 120115 
11878 120116 
11879 120117 
1LCA1 126534 
1LCA2 126535 
— 126536 
— 126537 
5PAVÍ — 
5PAV3 — 
5PAVS = 
5PAV6G — 
1LBX2 12G040 
1LBX3 120041 
1LBX4 126042 
1LBX5 120043 
1LBX6 120044 
1LBX7 120045 
1LBX8 120046 
1LBX9 120047 
— 126048 
— 120049 
— 120099 
1LCA3 120101 
11044 120102 
1LCA5 120103 
1ІСАб 120104 
1LCA7 120105 
1LCA8 120106 
1LCA9 120107 
TLCB1 120108 
1LCB2 120109 
11083 120110 
b 


2113 


PLUMBING Scan. Order. Done. [|= 
Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings Details on page А1. 


Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings, ж 
Class 125, 150, 300 & 3000 


crass 3000: Medium- to high-pressure (300-3000 psi). For use with water and oil in chemical, petrochemical, pulp, paper, shipbuilding, waste incineration, and semiconductor industry 
applications. 


Building Connections That Last 


Approved Vendor, Anvil Approved Vendor, Anvil 
Pipe Fitting Pipe Fitting Item Item Pipe Fitting Pipe Fitting Item Item 
Description Fitting Pipe Size — Connection Type Material No. No. Description — Fitting Pipe Size Connection Type Material No. No. 
Class 3000 Medium to High Pressure Pipe Fittings Hex Head Plug 
45* Elbow Жж MNPT Forged Steel 1MNF2 29VC89 
va" x Ve" FNPT Forged Stee 1MMW3 29JD93 yr MNPT Forged Steel 1MNF3 29VC90 
Va" x Va" FNPT Forged Stee ТМММ/4 29,094 H" MNPT Forged Steel 1MNF4 29/091 
Wx" FNPT Forged Stee — 29JD95 > y MNPT Forged Steel 1MNF5 — 
Wxw FNPT Forged Stee 1MMW6 29JD96 yr MNPT Forged Steel 1MNF6 — 
» ЕМ ЕМРТ Forged Stee 1MMW7 29JD97 , ik MNPT Forged Steel 1MNF7 — 
& ) Txt FNPT Forged Stee 1MMW8 29JD98 A MNPT Forged Steel 1MNF8 29/095 
uh Т" х Тӯ" FNPT Forged Stee 1MMW9 29JD99 Ту" МАРТ Forged Steel 1MNF9 — 
т TAX ТИ" FNPT Forged Stee 1ММХ1 29JE01 2 MNPT Forged Steel 1MNG1 — 
2'x2 FNP Forged Steel 1MMX2 29JE02 2%" MNPT Forged Steel — 29\/ 698 
LETY FNP Forged Steel — 29JE05 3" MNPT Forged Steel — 29VC99 
45* Lateral Wye Lug Union 
Ya х Ya" x 31" FNP Forged Steel — 29JD88 VETA FNPT Steel — 29VD80 
CATET FNP Forged Steel — 29JD89 о Ya" x Ya" FNPT Steel — 29VD81 
2'x2'x2" FNP Forged Steel — 29JD92 FRE FNPT Steel — 29VD82 
1W'x1W FNPT Steel — 29VD83 
THA" x 10" FNPT Steel = 29VD84 
90° Elbow 2" x2" FNPT Steel — 29VD85 
VEVA FNP Forged Steel 1MMU1 29JD66 
WEVA FNP Forged Steel 1MMU2 29JD67 " 1 
Ж ХУ FNP Forged Steel immu3 — 28)08в  Retwrina Coupling FNPT Forged Stee 1MNGS | 29JE67 
VEVA FNP Forged Steel 1MMU4 29JD69 yg x VE" FNPT Forged Stee 1MNG6 — 
W XV i Forged Stee TMMUS |2900 WX Vie FNPT Forged Stee IMNG7 | 29JE69 
Ша А Forged Stee IMMUS | 23071 EVA FNPT Forged Stee 1MNGBS | 29JE71 
ESA FNP Forged Steel 1MMU7 281072 EXE FNPT Forged Stee WINGS | 29JE72 
TEXTE FNP Forged Stee 1MMUB |29JD73 WH FNP Forged Stee 4MNH1 | 29JE75 
2x2 FNP Forged Steel 1MMU9 29JD74 “ж Ys x Vy FNP Forged Steel 1MNH2 29JE76 
2W'x2W FNP Forged Steel — 29JD75 % Tx WW FNP Forged Stee = 20JE78 
3х3, FNP Forged Stee = 297076 d Тоу" FNP Forged Stee ТММНЗ |29JE80 
ананын 2-4 FN Forged Steel = 291077 MIA FNP Forged Stee IMNH4 | 29JE81 
ГАБА F = 
5 WX FNPTxMNPT Forged Stee = 291078 TUR FNP Pagea Stee Г міне НЕ 
ү WEVA FNPTxMNPT Forged Stee — 29JD79 TV Xx ТИ" FNP Forged Stee 1MNH6 20JE04 
Ж FNPTxMNPT Forged Steel 1МІММ5  |29JD80 TET FNP Forged Stee — 20JE93 
EVA FNPTxMNPT Forged Steel 1MMV6 29081 TX ENP Forged Stee = 29ЈЕ99 
EEA FNPTxMNPT Forged Steel 1MMV7 _ |29JD82 y xD FNP Forged Stee AMNHI  28JFOi 
TXT ЕМРТ х МЇРТ Forged Steel 1MMV8 _ |29JD83 о Ту FNP Forged Stee IMNH  29JF03 
TAXIA" FNPTxMNPT Forged Steel 1MMV9 29JD84 Hx T" FNP Forged Stee = 20JF09 
ТИ" х Ту" FNPTxMNPT Forged Steel 1MMW1 29JD85 D x ТИ” FNP Forged Stee = 29JF11 
2x2" FNPTxMNPT Forged Steel 1MMW2 29JD86 УАҒУД FNP Forged Stee 4MNH9 = 
Bushing Ty тут E = 
WIW MNPTXFNPT — ForgedStee| | 1MNJ3 — кше МЕ orged Stee 2007 
х Ve" МЇРТ х ЕМРТ Forged Steel 1MNJA — VOX Ve Xx V FNP Forged Stee = 20118 
ye x Va" MNPTxFNPT Forged Steel 1MNJ5 — V XV XV FNP Forged Stee = 20JE19 
WxW MNPTxFNPT  Ғогдеа Steel 1MNJ6 — Txt x B FNP Forged Stee = 20JE20 
0" х 38" МАРТ х FNPT Forged Steel 1MNJ7 = TxTx FNP Forged Steel = 2QJE21 
yx MNPT x FNPT Forged Steel 1MNJ8 = TA XTRA xy" FNP Forged Steel = 290JE24 
ж MNPT x FNPT Forged Steel 1MNJ9 = TW xT x 1 FNP Forged Steel = 29JE25 
Txw MNPT x FNPT Forged Steel 1MNK1 = DX 2 y V FNP Forged Stee = 29JE28 
Tx» MNPT x FNPT Forged Steel 1MNK2 = 2 X2 x1 FNP Forged Steel = 29JE29 
Ту" x1" MNPT x FNPT Forged Steel 1MNK3 — ДЕЛЕЛ FNPT Forged Stee = 290JE30 
TV х ТИ" MNPTxFNPT Forged Steel 1ММК4 - Round Cap 
PEEN MNETXFNPT Forged Stee THINKS = Va FNPT Forged Stee MINDS | 29/66 
AESKA MNPTxFNPT Forged Stee 1MNK6 — yy FNPT Forged Stee 1MNEi 20VC67 
Е 2W'x2" MNPT x FNPT Forged Steel 1MNK7 — y? FNPT Forged Stee 1MNE2 20VC68 
oupling т 
WE FNPT Forged Steel | ТММ29 — 28643 с T БРТ Forged See IMNEA — 29VC70 
VEVA FNP Forged Stee IMNAT 29/44 TW FNPT Forged Stee TMNES — 29VC71 
EEA FNP Forged Steel IMNA2 — |29JE4S Т7" FNP Forged Stee ТММЕБ — 29/72 
HEVA FNP Forged Stee 1MNA3 29JE46 ж FNP Forged Stee 1MNE7 20VC73 
" Эд" х ӯ" FNP Forged Stee 1MNA4 29JE47 4" FNP Forged Stee — 20VC76 
Rt X іЫ FNP Forged Steel 1MNA5 29JE48 Tee 
=> 1W'x1W" FNP Forged Steel 1MNA6 29JE49 YE x VE x VE F 
ESI FNPT Forged Steel | AMNA7 20/5 WAIT FNPT Forged Steel” —IMMX] — 2007 
EST ENE Forged Stee ЛЫНА | 2951 Wax Xx FNP Forged Stee 1ММХ8 29/08 
£2 xen ЕНЕ Forged Stee = 227552 si VEX VEX VE FNP Forged Stee 1ММХ9 29/09 
— 3x3 FN Forged Stee TMNBT |2003 WIXI FNP Forged Stee 1MMYi 29/10 
/ ШЕШ ЕШ Fi 
s 0 WOO OA XR FNP Forged Steel |  1MMZi |29JE32 ^ TRY AP Forged Steel |  IMMY2 |2МЕП 
ь- ххх FNP Forged Stee = 29JE33 TA XTX ТИ” FNP Forged Stee iMMYA | 29JE13 
а VXV K Vo" X Va FNPT Forged Steel = 29JE34 ayo" yo" FNP Forged Stee 1MMYS 20JE14 
Vir x Ve x Ve x ye FNPT Forged Stee 1ММ74 294635 DVB XR XI FNP Forged Stee 1ММҮ6- | 29JE15 
TXTXTXT FNPT Forged Stee ТММ25 | 29JE36 ТАЗА FNP Forged Stee = 29JE16 
Half Coupling Union 
vex Ve" FNPT Forged Stee TMNB3 29JE55 Try yr E 
VXI FNPT Forged Steel |  1MNBA 292656 EA me Кетет eed | IMMER 129 07i 
WR FNPT Forged Stee mms — 297 © WOO FNP Forged Stee 1MNCO — | 2972 
EVA FNPT Forged Stee IMNB6 | 29JE58 S PIA FNP Forged Stee 1MNDi — |29VD73 
EAE EA FNPT Forged Stee 1MNB7 |29459 б xt" FNP Forged Stee 1MND2 — | 29VD74 
y XT. zT Forged Stee = 2901-00 P TEXT FNP Forged Stee iMND3  29VD75 
* 1x1» FNPT Forged Stee 1MNC1 29JE62 e Титу Ту" FNP Forged Steel 1MND4 291076 
AETA FNPT Forged Stee IMNC2 | 29JE63 : rx FNP Forged Stee 1МИ05 29VD77 
уг ШШЕ Forged Stee ч ee QB X 2K FNP Forged Stee iMND6 |29VD78 
3'x3 FNPT Forged Steel 1ММС4 29JE65 7x3 FNPT Forged Stee — 291079 
4x4 FNPT Forged Steel — 29JE66 
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PLUMBING 
Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings 


Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings, 


High, Extra Strong & Extreme Pressure 


Class 6000 and Class STD (standard): High-pressure (1000-3000 psi). Works with oil 
and natural gas applications. 


Anvil 
Pipe Fitting Item 
Description Fitting Pipe Size Connection Type Pipe Fitting Material No. 
Class 6000 High Pressure Pipe Fittings 
Hex Bushing 
И' x MNPT x FNP Forged Stee! 29VD11 
vex Va MNPT x FNP Forged Steel 29/013 
Ух 96" МАРТ х FNPT Forged Steel 29VD19 
Tx» MNPT x FNP Forged Steel 29VD23 
IEVA MNPT x FNPT Forged Steel 29VD29 
келі MNPT x FNP Forged Steel 29VD30 
TWxT MNPT x FNPT Forged Steel 29VD31 
ДЕЛІ MNPT x ҒАР Forged Stee 29VD35 
AREA MNPT x FNPT Forged Stee 29VD36 
TW x1W MNPT x FNP Forged Steel 29VD38 
2Wxt MNPT x FNPT Forged Steel 29VD52 
2W x2" MNPT x FNP Forged Steel 29VD55 
3x1W MNPT х ЕМРТ Forged Stee 29VD59 
3x19 MNPT x FNP Forged Steel 29VD60 
3'x2W MNPT x FNPT Forged Steel 29VD62 
3x2 MNPT x FNP Forged Steel 29VD61 
4x2 MNPT x FNP Forged Steel 29VD66 
Class Standard (STD) High Pressure Pipe Fittings 
Straight Tapped Merchant Coupling 
Rex Ув" FNP’ Steel 4WJE4 
YA" x Va" FNP Steel 4WJES 
БЕРІ FNP’ Steel 4WJE6 
Ye" x Vo" FNP Steel 4WJE7 
yrxyr FNP’ Steel 4WJE8 
TRT FNP Steel 4WJE9 
TW x1W FNP’ Steel 4WJF1 
TW x19 FNP Steel 4WJF2 
2x2 FNP Steel 4WJF3 
2W х2" FNP Steel 4WJF4 
3x3 FNPT Steel 4WJF5 
3W'x3W FNP Steel 4WJF6 


Class XS (extra strong): High-pressure (1000-3000 psi). Works with air, natural gas, 
non-potable water, oil, and steam. 


Anvil 
Pipe Fitting Item 
Description Fitting Pipe Size Connection Type Pipe Fitting Material No. 
Class Extra Strong (XS) High Pressure Pipe Fittings 
Taper Tapped Merchant Coupling,- 
WX FNPT Steel 141821 
ЕЛІ $e FNPT Steel 14J822 
М ТЖ FNPT Steel 14J823 
ay TW x1W FNPT Steel 14J824 
TW х ТИ” ЕМРТ Steel 14J825 
Тук ЕМРТ Steel 14J826 


Socket Weld Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings, Class 3000 & 6000 


= Female connections 


Connect with pipe to transport natural or propane gas, water, steam, and air 
to residential, construction, and manufacturing applications. Fittings attach by 


inserting pipe into the recessed area of the fitting. Pipe and the fitting are square 


Extreme pressure instrumentation: (3001-- psi). Works with air, natural gas, and oil. 


Parker 
Pipe Fitting Item 
Description Fitting Pipe Size Connection Type Pipe Fitting Material No. 
Extreme Pressure Instrumentation Pipe Fittings 
90* Elbow 
WxW MNPT Carbon Stee 1DGG9 
90° Street Elbow 
7 VEVA MNPT x FNPT Carbon Steel 1DGJ9 
- | Vx MNPT x FNPT Carbon Steel 1DGK2 
^ 
Hex Coupling 
VA" x Ve" FNPT Carbon Stee 1DGD3 
Ga VEVA FNPT Carbon Stee 1DGD4 
» ABE FNPT Carbon Steel 1DGD6 
x VEVA FNPT Carbon Steel 1DGD7 
жхи FNPT Carbon Stee 1DGD9 
Hex Head 
Ww MNPT Carbon Stee 1DGU1 
Hex Nipple 
VEVA MNPT Carbon Stee 1DGB3 
% KEY MNPT Carbon Steel 1DGB4 
"х у" МЇРТ Carbon Stee 106В6 
Hollow Hex Head Plug 
үлі MNPT Carbon Stee 1DGU8 
46 ж MNPT Carbon Stee 1DGU9 
Reducing Adapter 
ye x W FNPT x MNPT Carbon Stee 1DFZ3 
Reducing Bushing 
ч VEVA MNPT x FNPT Carbon Steel 1DGF4 
p e x Ve MNPT x FNPT Carbon Stee 1DGF5 
4” жхи MNPT x FNPT Carbon Stee 1DGF6 
5 Va" x Va" MNPT x FNPT Carbon Stee 1DGF8 
"х 98" MNPT х FNPT Carbon Stee 1DGF9 
Street Tee 
m WxWxW FNPT XMNPTXFNPT Carbon Stee 1DGL9 
“4 
Tee 
И ХМ x Vy FNPT Carbon Steel 1DGK9 
qu Va" x Ve" x у" FNPT Carbon Steel 1DGL2 


Ns 


Building Connections That Last 


cut for easy fillet welding and installation. These fittings are welded to the same 
thickness as unthreaded pipe. They are also known as black malleable iron and 
are made from corrosion-resistant ungalvanized steel with a scaly, dark-colored 
iron oxide coating. 


Class 3000 medium- to high-pressure: (300-3000 psi). Ideal for petrochemical, pulp, paper, and shipbuilding applications. 


Approved 
Vendor | Anvil 
Fitting Pipe Fitting Item Item Fitting 
Description Pipe Size Material No. No. Description — Pipe Size 
Class 3000 Medium to High Pressure Pipe Fittings Coupling 
45* Elbow yw 
y Forged Steel — 29VE02 ув" 
үй Forged Steel — 29VE03 Ww 
3 Forged Steel — 29VE04 y 
y Forged Steel — 29VE05 T 
y Forged Steel 29VE06 Al 
d Forged Steel | 1MNN9 | 29VE07 2" 
ти" Forged Steel | 1MNP1 | 29VE08 20" 
к“ Ту" Forged Steel | 1MNP2 | 29VE09 3" 
= 2" Forged Steel | 1MNP3 | 29VE10 Cross 
2 Forged Steel — 29VE11 y 
3 Forged Steel | 1MNP5 | 29VE12 yr 
4 Forged Steel — 29VE13 T 
90* Elbow TW. 
y Forged Steel — 29VD89 1% 
VA Forged Stee — 29VD90 2" 
ж E Forged Steel 29VD91 2 
y Forged Steel | TMNL4 | 291092 3" 
y Forged Steel | 1MNL5 | 29VD93 Reducing Coupling 
T Forged Steel | TMNL6 | 29VD94 V 
iw Forged Steel | 1MNL7 | 29VD95 Tx" 
Ту" Forged Steel | ТММЕ8 | 291096 Tx» 
2" Forged Steel | 1MNL9 | 29VD97 лған 
2/” Forged Steel | 1MNN1 | 29VD98 раған 
3 Forged Steel | 1MNN2 | 29VD99 2° х TW 
4 Forged Steel | 1MNN3 | 29VE01 3'x2" 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Approved Approved 

Vendor | Anvil Vendor | Anvil 

Pipe Fitting Item Item Fitting Pipe Fitting Item Item 

Material No. No. Description — Pipe Size Material No. No. 

Reducing Insert 
Forged Steel | 1MNW7 — EVA Forged Stee — 29VF12 
Forged Steel | 1MNW8 — 17" x1" Forged Stee — 29VF25 
Forged Steel | 1MNW9 — 2х" Forged Steel — 29VF28 
Forged Steel | 1MNX1 — 2'x1/? Forged Stee = 29VF31 
Forged Steel | 1MNX2 — 210" х2" Forged Stee — 29VF32 
Forged Steel | 1MNX3 = Round Cap 
Forged Steel | 1MNX5 — V Forged Steel — 29VE54 
Forged Steel | 1MNX6 — V Forged Steel — 29VE55 
Forged Steel | 1MNX7 — 38 Forged Steel = 29VE56 
VA Forged Stee = 29VE57 
Forged Steel — 29VE26 y Forged Steel — 29VE58 
Forged Stee — 29VE27 T Forged Stee — 29VE59 
Forged Stee — 29VE28 TW! Forged Stee — 29VE60 
Forged Stee — 29VE29 TW. Forged Stee 29VE61 
Forged Steel — 29VE30 2" Forged Steel | 1MNW2 | 29VE62 
Forged Stee — 29VE31 2/” Forged Steel | 1MNWS | 29VE63 
Forged Steel — 29VE33 3 Forged Steel | 1MNWA4 | 29VE64 
Forged Steel — 29VE32 4 Forged Stee — 29/Е65 
Тее 
Forged Stee — 29VE68 V Forged Stee — 29VE14 
Forged Steel — 29VE69 V Forged Steel — 29VE15 
Forged Steel — 29VE70 38 Forged Stee — 29/Е16 
Forged Stee = 29VE72 » Ww Forged Stee = 29VE17 
Forged Steel — 29VE75 yr Forged Stee 29VE18 
Forged Steel — 29VE80 T Forged Steel | 1MNR3 | 29VE19 
Forged Steel — 29VE98 9 TW Forged Steel — 29VE20 
- Tw Forged Steel | 1MNR5 | 29VE21 
Е 2" Forged Steel | 1MNR6 | 29VE22 
20%" Forged Steel | 1MNR7 | 29VE23 
3 Forged Steel TMNRS 29VE24 
4 Forged Steel 29VE25 
[continued] Y 


PLUMBING 
Socket Weld Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


[ | CONTINUED 


Socket Weld Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings, Class 3000 & 6000 


Class 3000 medium- to high-pressure: (300-3000 psi). Ideal for petrochemical, pulp, paper, and shipbuilding 


applications. 
Approved 
Vendor | Anvil 
Fitting Pipe Fitting Item Item 
Description Pipe Size Material No. No. 
Union 
үйі Steel — 29VF33 
о ж Steel 29VF34 
үлі Forged Steel | 1MNU4 — 
(7) VA Steel — 29VF35 
y Forged Steel | 1MNU5 — 
LA Steel — 29VF36 
ilk Forged Steel | 1MNU6 — 
T Steel — 29VF37 


Approved 
Vendor | Anvil 
Fitting Pipe Fitting Item Item 
Description — Pipe Size Material No. No. 
TW Forged Steel | 1MNU7 — 
TW Steel — 29VF38 
Q Т" Forged Steel | 1MNU8 — 
Q Ту" Steel — 29VF39 
О 2' Forged Steel | 1MNU9 = 
2 Steel — 29VF40 
2/” Steel — 29VF41 
3 Forged Steel | 1MNV2 — 


ANVIL 


Building Connections That Last 


Class 6000 high-pressure: (1000-3000 psi). Ideal for 
petrochemical, pulp, paper, and shipbuilding applications. 


Approved 
Vendor | Anvil 
Fitting Pipe Fitting Item Item 
Description — Pipe Size Material No. No. 
Class 6000 High Pressure Pipe Fittings 
Coupling 
ув" Forged Steel — 29VE34 
yr Forged Steel — 29VE35 
38 Forged Steel — 29VE36 
y Forged Steel — 29VE37 
yr Forged Steel — 29VE38 
T Forged Steel — 29VE39 
17" Forged Steel — 29VE40 
Ту" Forged Steel — 29VE41 
2" Forged Steel — 29VE42 
2%" Forged Steel — 29VE43 
3" Forged Steel — 29VE44 
T Forged Steel — 29VE45 


Butt Weld Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings, Class Standard & Extra Strong 


Class standard (STD) high to extreme pres- Class Class Extra ass Class Extra 
sure pipe fittings connect with pipe to transport Standard (STD) Strong (XS) standard (STD) Strong (XS) 
natural or propane gas, water, steam, and air pe siting Pipe Size No. No. " Description Fitting ing Size No. No. 
to residential, construction, and manufacturing " Long Radius Elbow CCEnTIO NGANGEN ир Lo 
ANDRE. UE : хи 30WC05 | 30WC18 30WF88 | 30WG42 
applications. They form pipe joints with strength, Tcr 30WCO7 | 30WC20 Ü x ИД 30WF89 30WG43 
fatigue, corrosion resistance, and temperature ea 3008 | 30WCZT 6х4 30WF92 | 30WG46 
compliance. These beveled fittings are welded to 2х2 30WC10 30WC23 
i А +] 2Wx2W 30WC11 30WC24 
the ends of Same thickness pipe. Fittings are made Try 30WCI2 30WC25 Reducing Tee 
from corrosion-resistant ungalvanized steel with a 3W x 3%" 30WC13 30WC26 d TxSTX2 301/029 30WD82 
scaly, dark-colored iron oxide coating. Class extra EIL Sowers EH ax 4x3" 30WD41 | 30WD94 
ir XS fitti t with high- t t ; X XIXI 30WD45 30WD98 
strong ittings connect with high- to extreme 6x6 30WCi6 | 30WC29 PX 30WD52  30WE06 
pressure (1000-3001 -- psi) pipe, апа are based оп " cR SOWCI7 | 3UWC3U 
iL: x 90° Short Radius Elbow 
the original 1927 standard that uses wall thickness АЕ ЛІ 30WC32 30WC43 
and weight, and are the same as Schedule 40S and TEXTE 30S — SWEAT 
identical to Schedule 40 for NPS /4 to NPS 10 TIE — 
А x3 30WC36 | 30WC47 Y 30WE13 30WE26 
ган ss LEE ш. EE EE 
lass ass Extra X 1 30WE15 30WE28 
Standard d (STD) Strong ( (XS) а x T ШЕН SIWUSD TE 30WE17 30WE30 
"хб" 2 30WE18 30WE31 
Description — Fitting Pipe Size No [3 exe" 30WC41 30WC52 2%” 30WE19 30WE32 
45* Long Radius Elbow Concentric Reducer Coupling 3' 30WE20 30WE33 
WxH 30WC54 | 30WC67 Vx 30WE55 30WF09 4 30WE22 30WE35 
TT" 30WC55 | 30WC68 2%" х ТИ" 30WE57 30WFt1 5 30WE23 30WE36 
ТИ" х ТИ?” 30WC57 | 30WC70 FXL 30WE62 30WF16 в 6 30WE24 30WE37 
2х2 30WC58 | 30WC71 3W x2 30WE66 30WF20 8 30WE25 30WE38 
3x8 30WC60 | 30WC73 4 x1 30WE71 30WF25 Straight Tee 
4х4 30WC62 | 30WC75 Tx? 30WE72 30WF26 2X2 x2" 30WC84 | 30WC97 
5x5 30WC63 | 30WC/6 d x27 30WE73 30WF27 2W'x2Wx2W| 30WC85 | 30WC98 
8x8 30WC65 | 30WC78 Tx3 30WE74 30WF28 3°Х3°Х3" 30WC86 | 30WC99 
E EVA 30WE79 30WF33 LETETI 30WC88 | 30WD02 
5x4" 30WE80 30WF34 B'x5 x5 30WC89 | 30WD03 
e xT 30WE85 30WF39 8XEXE 30WC91 30WD05 
6x5 30WE86 30WF40 
8x6 30WE91 30WF45 
8x4 30WE89 30WF43 


Uncoated Black Steel & Iron Pipe Flanges 
Flanges connect with pipe and fittings to form a piping system that transports 
natural or propane gas, water, steam, and air to residential, construction, and 
manufacturing applications. Flanges provide easy access for cleaning, inspec- 
tion, and modification. They are also called black malleable iron flanges and are 
made from corrosion-resistant ungalvanized steel with a scaly, dark-colored iron 
oxide coating. 

Blind Flanges also called blank flanges, seal the end of piping systems or 
pressure vessel openings to test the flow of a gas or liquid. They typically have a 
raised, flat, or RTJ (ring-type joint) face. 

Butt Weld Flanges also called welded neck flanges, attach by welding the pipe 
to the neck of the flange, transferring stress from the flange and the hub's base 
to the pipe. The inside diameter of the flange matches the pipe's inside diam- 
eter. Butt weld flanges typically have a RTJ (ring-type joint) face. 

Lap Joint Flanges are most commonly used with stub end fittings and slide 
directly over the pipe. The pipe is welded to the stub end, allowing the lap joint 
flange to rotate freely around the stub end and eliminating issues with bolt-hole 
alignment. 

Slip-On Flanges typically have raised or flat faces, that slip over pipe. They are 
manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside 
diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides. 


2776 GRAINGER. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


Socket Weld Flanges (SW) flanges attach to pipe by inserting the pipe into the 
socket end of the flange and applying a fillet weld around the flange/pipe. This 
weld creates a smoother bore and better flow of fluid or gas inside the pipe. 
These flanges typically have a raised, flat, or RTJ (ring-type joint) face. 
Threaded Flanges also called screwed flanges, connect to the external threads 
on a pipe without welding. Threaded pipe flanges typically have a raised, flat, or 
RTJ (ring-type joint) face. 

XS Flanges Class Extra Strong (XS) are based on the original 1927 standard 
that uses wall thickness and weight. Class XS is the same as Schedule 80S 
which is identical to Schedule 80 for NPS / to NPS 8. 


Class 150 low pressure: (100-299 psi). For use with air, water, oil, natural gas, or 
Steam. 


No. of Nominal Flange Pipe Fitting Max. Oper. Temp. Item 
Bolt Holes Pipe Size Outside Dia. Material Press. (psi) Range (°F) Мо. 
Class 150 Blind Steel Pipe Flanges 
Blind Flange 
4 T 47" Steel 150 -29° {о 425 4TXD9 
4 ТИ" 4g" Steel 150 -29° їо 425 ATXE2 
— 2 — Carbon Steel 285 -20° їо 100 30WG97 
4 275" T Steel 150 -29° {о 425 ATXE4 
4 3 TW Steel 150 -29° {0 425 4ТХЕ5 
8 4 9 Steel 150 -29° їо 425 4ТХЕб 
8 6 1t Steel 150 -29° їо 425 4ТХЕ8 
8 8 137" Steel 150 -29° їо 425 4TXE9 
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GRAINGER.COM Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fittings & Flanges 
«rr Uncoated Black Steel & Iron Pipe Flanges 
Class 150 low pressure: (100-299 psi). For use with air, water, oil, natural gas, or : Class 300 medium pressure: (300-999 psi). For use in chemical refineries, fertilizer and 
steam. : petrochemical plants. 
No. of Nominal Flange Pipe Fitting Max. Oper. Temp. Item No. of Nominal Flange Pipe Fitting Мах. Oper. Temp. Item 
Bolt Holes Pipe Size Outside Dia. Material Press. (psi) Range (°F) Мо. : Bolt Holes Pipe Size Outside Dia. Material Press. (psi) Range (°F) Мо. 
Class 150 Butt Weld Steel Pipe Flanges : Class 300 Lap Joint Pipe Flanges 
Weld Neck Flange Flange 
= 2" = Carbon Steel 285 -20° to 100 30WG71 = y — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ20 
— 3 — Carbon Steel 285 -20° to 100 30WG73 = T — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ22 
— 4 — Carbon Steel 285 -20° to 100 30WG75 = 2 — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ25 
— 6 — Carbon Steel 285 -20°to 100 30WG77 : — 3 Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ27 
Class 150 Slip-On Steel Pipe Flanges $ — 4 — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ29 
Slip-On Flange = 6 == Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ31 
4 15 LVA Steel 150 -29° to 425 4TWY9 Class 300 Slip-On Steel Pipe Flanges 
4 2 Бї" Stee 150 -29° {0425 4TWX9 Slip-On Flange 
4 20" fc Stee 150 -29° to 425 4ТМҮ1 = le = Carbon Stee! 740 -20° to 100 30WH56 
4 3 TW. Steel 150 -29°{0425 4TWY2 : = iw = Carbon Steel 740 -20° to 100 30WH58 
— 4 — Carbon Stee 285 -20° їо 100 30W6G62 : — 2W" — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WH60 
8 T 9" Steel 150 -29° to 425 4TWY3 dme — 3 — Carbon Steel 740 -20° їо 100 30WH61 
— 5 — Carbon Stee 285 -20° to 100 30WG63 = күйі — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WH62 
8 5 10" Stee 150 — -29°to 425 ATWY4 = 4 - Carbon Steel 740 -20° to 100 30WH63 
— 6 — Carbon Stee 285 -20° to 100 30W6G64 -- 8 — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WH66 
8 6 11" Steel 150 -29° to 425 4TWY5 : ‘Class 300 Socket Weld Steel Pipe Flanges 
8 8" 137" Stee 150 -29° to 425 4TWY6 ·: Socket Weld Flange 
Class 150 Socket Weld Steel Pipe Flanges = y — Carbon Steel 740 -20° to 100 30WJ33 
Socket Weld Flange — T — Carbon Steel 740 -20° to 100 30WJ35 
— T. — Carbon Steel 285 -20° to 100 30WH34 — Ту" — Carbon Steel 740 -20° to 100 30WJ37 
4 2" Бї" Stee 150 -29° to 425 4TWZ3 : — 3 — Carbon Stee! 740 -20° їо 100 30WJ40 
4 2/” үш Stee 150 -29° to 425 4TWZ4 : Class 300 Steel Blind Pipe Flanges 
— ЕН — Carbon Steel 285 -20° to 100 30WH39 Blind Flange 
4 Ey TW. Steel 150 -29° to 425 4TWZ5 — y — Carbon Steel 740 -20° to 100 30WH93 
= 4 — Carbon Stee 285 -20° їо 100 30WH40 = ye = Carbon Stee 740 -20° to 100 30WH94 
8 4" 9" Stee 150 -29° to 425 4TWZ6 = iM — Carbon Stee! 740 -20° to 100 30WH95 
8 5 10" Steel 150 -29° to 425 4TWZ7 : -- ТИ" -- Carbon Steel 740 -20° to 100 30WH96 
8 6 11" Steel 150 -29° to 425 4TWZ8 | — Ту" — Carbon Steel 740 -20° to 100 30WH97 
Class 150 Threaded Steel & Iron Pipe Flanges 2" — Carbon Steel 740 -20° to 100 30WH98 
Threaded Flange w = УР -- Carbon Steel 740  -20^10 100 30WH99 
yr Күлі Steel 150 -29° to 425 ATXF1 — 3 — Carbon Steel 740 -20^to 100 30WJ01 
4 ДЕ 40" Steel 150 -29° to 425 АТХЕЗ — ЗУ" — Carbon Steel 740 -20° to 100 30WJ02 
4 Ty" 4% 6" Stee 150 -29° to 425 4TXF4 2 = 4 — Carbon Steel 740 -20° to 100 30WJ03 
4 Ту" 5" Stee 150 -29° to 425 4A4TXF5 : — 5 — Carbon Stee! 740 -20^to 100 30WJ04 
— 2 — Carbon Steel 285 -20° їо 100 30WH11 = 6 — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ05 
4 2" 6" Steel 300 -29° to 425 АТХЕб — 8" — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ06 
4 2) vid Stee 150 -29° to 425 АТХЕТ Class 300 Steel Butt Weld Pipe Flanges 
4 3 TW Stee 300 -29° to 425 АТХҒВ Weld Neck Flange 
T T F Carbon Steel 255 X 0 1 00 EM 5; — A —  CarbonSteel 740 -20° to 100 30WH67 
Ш i ее -29° {0 Н — т = 2905 
8 e ir Stee +50 “59° to 495 —4TXG2 = T = Carbon Stee 740 20 o 100 30WH69 
x 3 Carbon Stee 740 20° to 100 30WH74 
Class 150 XS Socket Weld Pipe Flanges Class 300 Threaded Pipe Flanges 
Socket Weld Flange Threaded Flange 
— Ж - Carbon Steel 285 -20 o 100 30WH43 = T = Carbon Steel 740 20° to 100 30WJ09 
= 4 — Carbon Steel 285 -20° їо 100 30WHST : = TW = Carbon Steel 740 — -20*10 100 30WJ11 
: — 2 — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ12 
ume — 2W" — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ13 
— 3 — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ14 
= 4 — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ16 
— 6 -- Carbon Stee 740 -20° to 100 30WJ18 
Class 300 XS Butt Weld Pipe Flanges 
Weld Neck Flange 
= 4 — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WH89 
m — 6 — Carbon Stee 740 -20° to 100 30WH91 
Zinc Galvanized Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40, 80 and 160 
= MNPT connection Pipe and pipe nipples are thick-walled steel dipped in a protective zinc 
* Grainger’s product supplier has certified that products marked “Made in USA” comply — Coating to resist rust, corrosion, and mineral buildup, and withstand wet 
with "Made in USA" requirements in accordance with FTC rules and guidance. conditions. 


SCHEDULE 40: Low-pressure (100-299 psi). For air, water, oil, natural gas, and steam applications. 
Globally Made 


Globally Made Sourced іп USA* 
Sourced | in USA* Overall Metal Pipe Item Item 
Overall Metal Pipe Item Item Item Length Construction No. No. 
Item Length Construction No. No. Schedule 40 Threaded on Both Ends Pipe & Nipples 
34" Nominal Pipe Size Ув" Nominal Pipe Size 
Nipple Welded — 29VG37 1%in Welded 5P988 29VF44 
р 1 іп Welded 6P804 — 2in Welded 5P989 29VF45 
1" Nominal Pipe Size 2^ in Welded 5P990 29VF46 
| EE ыы S. du ME Md 
ipe 5 in elde — in elde 
Schedule 40 174" Nominal Pipe Size їйїп Welded | 5P993 | 29VF48 
Fully Threaded Nipple Welded = 29VG82 Nipple 4 іп Welded 5P994 | 29VF50 
Low Pressure Schedule 40 р 1%in Welded 6P837 — Біп Welded 5P995 29VF51 
Nipple Threaded on 11⁄2" Nominal Pipe Size 5 Tin Welded 5P996 29VF52 
Both Ends Nipple Welded — 29/Н06 біп Welded 5P997 29VF53 
p 1954 in Welded 6P853 — 8 in Welded 5P998 29VF57 
2" Nominal Pipe Size 10 in Welded 5P999 29VF61 
Globally Made Nipple Welded — 29VH28 12in Welded 6P933 29VF65 
Sourced | in USA* p 2in Welded 6P869 — 34" Nominal Pipe Size 
It Overall Сте е Tons wam 217" Nominal Pipe Size Wei — Es in Welded EE VERI 
em eng onstruction 0. 0. " elde — in elde 
Schedule 40 Fully Threaded Low Pressure Pipe Nipples Nipple 215 in Welded | 2WV34 — 2 біп Welded 6P759 | 29VF69 
Ув" Nominal Pipe Size 3" Nominal Pipe Size 3in Welded 6P760 29VF70 
Nipple Зд in Welded 5P987 — Nipple Welded — 29VH70 3 іп Welded 6P761 29VF71 
74" Nominal Pipe Size p 2% in Welded 2WV42 = 4 in Welded 6P762 29VF72 
Nipple Welded — 29VF66 312" Nominal Pipe Size Nipple 4 Vo in Welded 6P763 29VF73 
рр 78 in Welded 6P756 — Nipple Welded — 29VH90 Sin Welded 6P764 29VF74 
3" Nominal Pipe Size 4" Nominal Pipe Size 5 біп Welded 6P765 29VF75 
Nipple {in Welded 6P770 — Nipple Welded — 29VJ10 6in Welded 6P766 29VF76 
7" Nominal Pipe Size р 2 T in Welded 2WV50 — 8 in Welded 6P767 29VF80 
Nipple Welded — 29VG13 6" Nominal Pipe Size 10 in Welded 6P768 29VF84 
рр 1 іп Welded 6P787 — Nipple Welded — 29VJ29 12in Welded 6P769 29VF88 
continued | 4 
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Zinc Galvanized Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40, 80 and 160 


SCHEDULE 40: Low-pressure (100-299 psi). For air, water, oil, natural gas, and steam applications. 


Globally Made Globally Made Globally Made 
Sourced іп USA* Sourced | in USA* Sourced | in USA* 
Overall Metal Pipe Item Item Overall Metal Pipe Item Item Overall Metal Pipe Item Item 
Item Length Construction No. No. tem Length Construction No. No. tem Length Construction No. No. 
38" Nominal Pipe Size 1" pem Pipe Size 2" Nominal Pipe Size 
Tin Welde 6P771 29VF90 2in Welded 6P822 29VG61 3 in Welded 6P871 29VH30 
2 in Welde: 6P772 29VF91 3 in Welded 6P824 29VG63 3 іп Welded 6P872 29VH31 
2 in Welded 6P773 29VF92 3 in Welde 6P825 29VG64 4in Welded 6P873 29VH32 
3 in Welded 6P774 29VF93 4 in Weldei 6P826 29VG65 40 in Welded 6P874 29VH33 
3 in Welde 6P775 29VF94 4 іп Welded 6P827 29VG66 5 in Welded 6P875 29VH34 
Nipple 4in Welde: 6P776 29VF95 Nipple 5 in Welded 6P828 29VG67 5 in Welded 6P876 29VH35 
pp 4 Yin Welded 6P777 | 29VF96 pp 5 Yin Welde 6Р829 | 29VG68 Nipple біп Welded 6P877 | 29VH36 
5 in Welded 6P778 29VF97 6 in Weldei 6P830 29VG69 Tin Welded 6P878 29VH38 
5 in Welde 6P779 29VF98 7 in Welded 6P831 29VG71 8 in Welded 6P879 29VH40 
6 in Welde: 6P780 29VF99 8 in Welded 6P832 29VG73 9 in Welded 2WV31 29VH42 
7 in Welded 2WV58 29VG02 10in Welde 6P834 29VG77 10in Welded 6P881 29VH44 
8 in Welded 6P782 29VG04 12in Welde 6P836 29VG81 11 in Welded 34DD40 29VH46 
12" Nominal Pipe Size 1-1/2 ft Welded 6P900 — 12 in Welded 6P883 29VH48 
1%1їп Welde 6P788 29VG14 2 ft Welded 6P901 == 1-1/2 ft Welded 6P924 == 
2 in Welded 6P789 29VG15 2% in Welde 6P823 — 2ft Welded 2WV32 — 
2 in Welded 6P790 29VG16 2-1/2 ft Welde 6P902 = Pipe 2 іп Welded 6P870 29VH29 
3 in Welde 6P791 29VG17 Pipe 3 ft Welded 6P903 = р 2-1/2 ft Welded 2WV33 = 
3 in Welde 6P792 29V618 4ft Welded 6P904 — 4ft Welded 6P928 — 
4in Welded 6P793 29VG19 5ft Welde 2WV23 = 10 ft Welded 5E561 — 
4 іп Welded 6P794 29VG20 6 ft Welde 6P906 — 2%" Nominal Pipe Size 
Nipple 5 in Welde 6P795 29VG21 10 ft Welded 5E558 — 3 in Welded 2WV35 29VH51 
рр 5 in Weldei 6P796 29V622 14" Nominal Pipe Size 3 in Welded 34DD42 | 29VH52 
6 in Welded 34DD17 29VG24 2in Welded 6P838 29VG83 4 in Welded 2WV36 29VH53 
біп Welded 6P797 29VG23 2 in Welde 6P839 29VG84 4% in Welded 34DD44 | 29VH54 
Тіп Welded 6P798 29VG25 3 in Weldei 6P840 29VG85 5 in Welded 2WV37 | 29VH55 
8 in Welde 6P799 29VG27 3 іп Welded 6P841 29VG86 Nipple 5 in Welded 34DD46 29VH56 
9 in Welded 6P800 29VG29 4 in Welded 6P842 29VG87 6 in Welded 2WV38 | 29VH57 
11 in Welded 2WV19 29V633 Nipple Sin Welde 6P844 29VG89 7 in Welded 34DD48 29VH59 
12in Welded 6P803 29VG35 pp 6 in Weldei 6P846 29VG91 8 in Welded 2WV39 | 29VH61 
1-1/2 ft Welded 6P884 = Тіп Welded 2WV24 29VG93 10in Welded 2WV40 29VH65 
2ft Welded 6P885 = 8 in Welded 6P848 29VG95 12 in Welded 2WV41 29VH69 
2-1/2 ft Welded 6P886 = 9 in Welde 2WV25 29VG97 Pipe 10 ft Welded 40L305 = 
Pipe 3 Welded 6P887 = 10 in Welded 6P850 29VG99 3" Nominal Pipe Size 
p 4 ft Welded 6P888 = 12 іп Welded 6P852 29VH04 3 in Welded 2WV43 29VH71 
5 ft Welded 6P889 = 1-1/2 ft Welded 2WV26 = 3 іп Welded 34DD52 | 29VH72 
6ft Welded 6P890 — 2ft Welde 6P909 — 4 in Welded 2WV44 29VH73 
10% Welded 5E556 = 3ft Welde: 6P911 — 4%]п Welded 34DD54 | 29VH74 
34" Nominal Pipe Size Pipe 4 ft Welded 2WV27 = Sin Welded 2WV45 29VH75 
1%in Welde 6P805 29VG38 5 ft Welded 6P913 = Nipple 5» in Welded 34DD56 29VH76 
2 in Welded 6P806 29VG39 6 ft Welded 6P914 = pp біп Welded 2WV46 29VH77 
2 іп Welded 6P807 29VG40 10 ft Seamless 5E559 = 7 in Welded 34DD59 29VH79 
3 in Welde 6P808 29VG41 11⁄2" Nominal Pipe Size 8 in Welded 2WV47 29VH81 
3 ^ in Welded 6P809 29V642 2 in Welded 6P854 29VH07 10 in Welded 2WV48 29VH85 
4in Welded 6P810 29VG43 2 in Welde 6P855 29VH08 11 in Welded 34DD65 29VH87 
4 V in Welded 6P811 29VG44 3 in Welde 6P856 29VH09 12 in Welded 2WV49 29VH89 
Nipple 5 in Welde 6P812 29VG45 3 Фіп Welded 6P857 29VH10 Pipe 10 ft Welded 40L306 — 
рр 5 in Welde 6P813 29VG46 4 in Welded 6P858 29VH11 4" Nominal Pipe Size 
біп Welded 6P814 29VG47 4% in Welde 6P859 29VH12 3% in Welded — 29VJ11 
7 in Welded 6P815 29VG49 Sin Welde 6P860 29VH13 4 in Welded 2WV51 29VJ12 
8 in Welde 6P816 29VG51 Nipple 5 win Welded 6P861 29VH14 4 V» in Welded 34DD67 29VJ13 
9 in Welded 6P817 29VG53 рр біп Welded 34DD28 29VH16 Sin Welded 2WV52 29VJ14 
10 in Welded 6P818 29VG55 біп Welde 6P862 29VH15 Nipple 5%in Welded — 29VJ15 
11 in Welded 2WV20 29VG57 7in Welde 6P863 29VH17 рр біп Welded 2WV53 29VJ16 
12in Welded 6P820 29VG59 8 in Weldei 6P864 29VH19 Tin Welded 34DD71 | 29VJ18 
1-1/2 ft Welded 6P892 = 9 in Welded 6P865 29VH21 8 in Welded 2WV54 29VJ20 
2ft Welded 6P893 — 10 in Welded 6Р866 29VH23 10 in Welded 2WV55 29VJ24 
2-1/2 ft Welded 2М/21 = 11 in Welde! 34DD32 29VH25 12 in Welded 2WV56 29VJ28 
Pipe 3 Welded 6P895 = 12 іп Welde: 6P868 29VH27 Pipe 10 ft Welded 40L307 = 
р 4ft Welded 2WV22 == 1-1/2 ft Welded 2WV28 = 6" Nominal Pipe Size 
5ft Welded 6P897 = 2ft Welded 6P917 — 3 іп Welded — 29VJ30 
6 ft Welded 6P898 — 2-1/2 ft Welde 2WV29 = 4in Welded 34DD81 29VJ31 
10 ft Seamless 5E557 = Pipe 3% Welded 6P919 — 4 іп Welded — 29VJ32 
їр 4 ft Welded 6P920 = Sin Welded 34DD82 29VJ33 
5ft Welded 2WV30 — 5 in Welded — 29VJ34 
6ft Welded 6P922 — 6 in Welded 34DD83 29VJ35 
10 ft Seamless 5E560 = Nipple 6 іп Welded — 29VJ36 
7 in Welded — 29VJ37 
8 in Welded 34DD84 29VJ39 
9 in Welded — 29VJ41 
10 in Welded — 29/143 
1iin Welded — 29VJ45 
12 іп Welded 34DD85 29VJ47 
SCHEDULE 80: High-pressure (1000-3000 psi). For air, gas, and potable water SCHEDULE 160: High-pressure (1000-3000 psi). For use with air, water, oil, natural gas, 
applications. i and steam in high-temperature boiler applications. 
E Globally Sourced 
Made — ; Approved Vendor 
in USA Overall Metal Pipe Item 
Pipe Sie ше, Пап : Item Length Construction No. 
schedule 8 80 Threaded on Both Ends Low Pressure Pipe Nipples : Msn. Ў? Nominal Pipe Sz Hiph Pressure Pipe Nipples 
É Welded 61TU73 Nipple 1h" Seamless 1RKK1 
ИЯ Welded 61TU81 yv" Ronin Pipe Size 
Carbon-Weld- A Welded 61TU87 ipple ^ mless 1RKK7 
Nipple Nw Welded 61TU90 ШЕШІ 160 Threaded on Both 53% High Pressure Nipples 
ША Welded 61Т/08 3?" Nominal Pipe Size 
2 Welded 61TV14 Nipple 7" Seamless ARKK3 
р 6 Seamless 1RKK6 
34" Nominal Pipe Size 
Nipple ТУ" Seamless 1RKK8 
р 3 Seamless TRKL1 
1" Nominal Pipe Size 
2" Seamless ТАКІ5 
Nipple 3 Seamless 1RKL6 
p 4 Seamless TRKL7 
6" Ѕватіеѕѕ 1RKL8 
и 2" Nominal Pipe Size 
Nipple T Seamless 1RKP3 
р 6 Seamless 1ВКР4 
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Zinc Galvanized Pipe Nipple Nominal _ Included Lengths | No. of Item 
Pipe Size All itemsclude 6 of each size) Pieces No. 

Assortments, Class 40 Schedule 40 Low Pressure Pipe Nipple Assortments an 

д 
= NPT connection E 4PRV4 
= Welded construction % 19,2/,2,3%,3,4%,4,57,5,6, Close 66 KCTS 

Л 
= Low-pressure (100-299 psi) Т 6KC80 

d y U 

Schedule 40 pipe nipples have thicker walls than 1 5 diea da c ашы s peri 
Schedule 10, but not as thick as Schedule 80. 2 2 15. 3 15, 3, 4 2, 4, 5 %, 5, 6, Close 45. 6KC83 


Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fittings, © 
Class 150, 300 & 3000 ANVIL 
These fittings are thick-walled steel dipped in a protective zinc coating to resist rust, corrosion, and mineral buildup, and withstand wet conditions. 

CLASS 150: Medium-pressure (300-999 psi). For air, natural gas, oil, potable water, and steam applications. 


Approved Approved 
Vendor Anvil Vendor Anvil 
Pipe Fitting Pipe Fitting Item Item Pipe Fitting Pipe Fitting Item Item 
Description Fitting Pipe Size Conec. Type Material No. No. Description — Fitting Pipe Size Conec. Type Material No. No. 
Class 150 Medium Pressure Pipe Fittings (300-999 psi) Cross 
45° Elbow үлі FNP Malleable Iron -- 29JD33 
DEVA FNPT Malleable Iron | 5Р8З0 | 25CF31 = Ж FNP Malleable Iron | 5P985 | 29JD35 
Va" x Va" FNPT Malleable Iron | 5P831 | 25CF32 ЕЛ FNP Malleable lron| 5P986 | 29JD36 
X х УВ" FNPT Malleable Iron |  5P832 | 25CF33 t FNP Malleable Iron |  6KJ40 | 29JD37 
жхи FNPT Malleable Iron | 5P833 | 25CF34 x ә iw FNP Malleable оп! 6KJ41 | 29JD38 
yx» FNPT Malleable Iron | 5P834 | 25CF35 D iw FNP Malleable Iron | 6KJ42 | 29JD39 
Txt FNPT Malleable Iron | 5P835 | 25CF36 2" FNPT Malleable Iron | 6KJ43 | 29JD40 
Тих ТИ” FNPT Malleable Iron | 5P836 | 25CF37 . 27" FNP Malleable Iron || 2WJ41 = 
TW x ТУ" FNPT Malleable Iron | 5P837 | 25CF38 Hex Bushing - 
2x2" FNPT Malleable Iron | 5P838 | 25CF39 WxW FNPT x MNP Malleable Iron | 5Р874 = 
3x3" FNPT Malleable Iron | 2WJ11 | 25CF41 BX FNPTxMNPT Malleable Iron | 5Р875 = 
Tx FNPT Malleable Iron | 2WJ12 — И ХИ" FNPT x MNP Malleable Iron | 5P876 = 
45° Street Elbow Rx Ve FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P877 — 
пх" FNPT х МАРТ Malleable Iron | 340057 | 25CF45 VEVA MNPT x FNP Malleable Iron | 5Р878 == 
VEVA FNPTx МЇРТ Malleable Iron | 34DC58 | 25CF46 WxW FNPTxMNPT Malleable Iron | 5Р879 = 
Va" x Vo" FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P839 | 25CF48 Wax Va" FNPT x MNP Malleable Iron | 5P880 250059 
Ya" x Ya" FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P840 | 25CF49 yx» FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P881 250058 
TxT FNPT x MNPT Malleable Iron | 6KJ06 250Ғ50 MEVA FNPT x MNP Malleable Iron | 5P882 250057 
Тих ТИ" FNPTxMNPT Malleable Iron | 340060 | 25CF51 Тху FNPTxMNPT _ Malleablelron| — 250065 
Ту" х ТИ" FNPT х МАРТ Malleable Iron | 34DC61 | 25CF52 шелі MNPT x FNP Malleable Iron 340085 — 
2'x2 FNPT x MNPT Malleable Iron | 34DC62 | 25CF53 - TxW FNPT x MNPT Malleable Iron E 250064 
3x3 FNPT x MNPT Malleable Iron | 2WJ18 = NGE Шері FNPT x MNP Malleable Iron | 5Р883 250063 
LETY FNPT x MNPT Malleable Iron | 2WJ19 - 5 Tx" FNPT x MNP Malleable Iron | 5P884 | 256662 
90° Elbow y ) Txw FNPT x MNP Malleable Iron | 5P885 | 25CG61 
Ve" x Ve" FNP Malleable iron | 5P795 | 25CE95 IEVA FNPT x MNP Malleable Iron | 5Р886 250068 
Va" x Va" FNPT Malleable Iron | 5P796 | 25CE96 ДЕДІ FNPT x MNP Malleable Iron | 5Р887 250067 
Bx У" FNP Malleable Iron | 5P797 | 25CE97 «227 1% xT FNPT x MNP Malleable Iron | 5P888 250066 
VEVA FNPT Malleable Iron | 5P798 | 25CE98 1WxVWw MNPT x FNP Cast Iron = 29JD61 
YX У FNP Malleable Iron | 5P799 | 25CE99 1" x у" FNPT x MNP Malleable Iron | SP889 — 
"xt" FNP Malleable Iron | 5Р800 | 25СЕ01 AREA FNPT x MNP Malleable Iron | 5P890 z= 
Тих ТИ" FNP Malleable Iron | 5P801 | 25CF02 wxt FNPT x MNP Malleable Iron | 5P891 — 
1° х iv" FNP Malleable iron | 5P802 | 25CF03 ТУ" х ТИ" FNPT x MNP Malleable Iron | 5P892 | 256671 
2x2 FNP Malleable Iron | 5P803 | 25CF04 AESA FNPT x MNP Malleable Iron | 5Р893 = 
2W'x2W FNP Malleable Iron | 2WE84 | 25CF05 2'x yr FNPT x MNP Malleable Iron | 5P894 == 
3x3 FNP Malleable Iron | 2WE85 | 25CF06 2" x 1" FNPT x MNP Malleable Iron | 5P895 — 
3W'x3W FNP Malleable Iron — 25CF07 2х Т0" FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P897 256072 
LETY FNP Malleable Iron | 2WE82 | 25CF08 2W x 2" FNPT x MNP Malleable Iron | 2WJ96 256073 
5x5 FNP Malleable Iron = 25CF09 3'x19 FNPT x MNPT Malleable Iron | 2WJ82 = 
6x6 FNP Malleable Iron — 25CF10 3'x2 FNPT x MNP Malleable Iron | 2WJ83 — 
90* Reducing Elbow 3'x2W FNPT x MNPT Malleable Iron | 2WJ84 — 
y xw FNP Malleable Iron | 5P804 — "хо FNPT x MNP Malleable Iron | 2WJ89 = 
ы» Ух в" ҒАР Malleable iron | 5Р808 | 29JA91 ax3" FNPT x MNPT Malleable Iron | 2WJ77 = 
5 ( Ya" x Vo" FNPT Malleable Iron — 29JA90 Locknut 
TE Tx» FNP Malleable Iron | 5P809 | 29JA93 A" FNPT Malleable Iron | 5P978 = 
wero TAXA FNPT Malleable Iron | 5P812 | 29JA97 Ww FNPT Malleable Iron | 5Р979 — 
1 { ЖЕРІ FNP Malleable Iron | 5Р816 — yv FNPT Malleable Ігоп | 5P980 | 25C686 
x 2W'x2" FNPT Malleable Iron | 2WE99 — ia FNPT Malleable Iron) 5P982 256088 
>, 3x2 FNP Malleablelron| — 29JC10 Tw FNPT Malleable Iron | 5P983 = 
3'x2W FNPT Malleable Iron = 29JC09 2 FNPT Malleable Iron | 5P984 — 
90* Street Elbow Merchant Coupling 
VEVA FNPT x MNPT Malleable Iron | 5Р819 | 25CF11 Va" x Ve FNPT Steel 2KMES = 
Va" x Va" FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P820 | 25CF12 Va" x Va" FNPSC x FNPSC Steel 2KME6 = 
== KEEA FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P821 | 25CF13 EEA FNPSC Steel 2KME7 = 
WxW FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P822 | 25CF14 MEVA FNPSC Steel 2КМЕ8 = 
Vax Ya" FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P823 | 25CF15 PN yx FNPSC Steel 2KME9 — 
| EXT FNPT x MNPT Malleable Iron | 5Р824 | 25CF16 xt" FNPSC Steel 2KMF1 == 
F TW xI FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P825 | 25CF17 C Ta xT" FNPSC Steel 2KMF2 = 
i TRA х ТУ” FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P826 | 25CF18 T xI FNPSC Steel 2KMF3 = 
M 2x1w FNPT x MNPT Malleable Iron = 25CF30 2' x2" FNPSC Steel 2KMF4 = 
Y 2x2 FNPT x MNPT Malleable Iron | 5P827 | 25CF19 3x3 FNP Steel 2KMF6 = 
к 2W'x2W FNPT x MNPT Malleable Iron — 25CF20 2 . LETY FNP Steel 2KMF7 — 
3'x3 FNPT x MNPT Malleable Iron | 2WJ14 | 25CF21 Reducing Coupling 
4x4 FNPT x MNPT Malleable Iron | 2WJ15 | 25CF22 WxW FNPT Malleable Iron | 5P925 | 25CF89 
Coupling x 8" FNP Malleable Iron | 34DC69 | 25CF91 
ve" x Ve" FNPT Malleable Iron | 5P916 = He" x Va" FNPT Malleable Iron | 5P926 | 25CF90 
Vx Ve FNPT Malleable Iron | 5P917 | 25CF78 VEVA FNP Malleable Iron | 5P930 - 
36" х УВ" FNPT Malleable Iron | 5P918 | 25CF79 VX Va FNPT Malleable Iron | 5P929 | 25CF93 
WxW FNPT Malleable Iron | 5P919 | 25CF80 VEA FNP Malleable Iron | 5P928 | 25CF92 
AEEA FNPT Malleable Iron | 5P920 | 25CF81 WX" FNPT Malleable Iron | 5P933 | 25CF97 
TXT FNPT Malleable Iron | 5P921 | 25CF82 ” EEA FNP Malleable гоп) 5P932 | 25CF96 
1W'x1W FNPT Malleable Iron | 5P922 | 25CF83 ` EVA FNPT Malleable Iron | 5P931 | 25CF95 
TWx19 FNPT Malleable Iron | 5P923 | 25CF84 ч Txw FNP Malleable Iron | 34DC71 | 256603 
2x2" FNPT Malleable Iron | 5P924 | 25CF85 ` TXA" FNPT Malleable Iron | 340072 | 250602 
2W'x2W FNPT Malleable Iron | 2WJ44 | 25CF86 Tx FNP Malleable Iron | 5P935 | 25CG01 
3" x 3" FNPT Malleable Iron | 2WJ45 | 25CF87 ШЕЛІ FNPT Malleable Iron | 5P934 | 25CF99 
LETY FNPT Malleable Iron | 2WJ46 = IEVA FNP Malleable Iron | 5Р938 250006 
TW'x yr FNPT Malleable Iron | 5P937 | 250605 
1WxT FNP Malleable Iron | 5P936 | 256604 
1Wxw FNP Malleable Iron | 5P942 | 256610 
TWx FNP Malleable Iron | 5P941 | 256609 


Eu 
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Threaded Zinc Galvanized Steel Pipe Fittings, 


Class 150, 300 & 3000 


CLASS 150: Medium-pressure (300-999 psi). For air, natural gas, oil, potable water, and 


steam applications. 


Description Fitting Pipe Size 


Class 150 Medium Pressure Pipe Fittings (300-99 


Reducing Coupling (Cont.) 

TH xT" 
TW х ТИ” 
хи 
2'x y 
2х1" 
2'x1W 
ax Т0" 
2W x 1W 
2W'x2" 
3'x1W 
3'x1TW 
3'x2" 
3'x2V 
Tx1W 
LEYA 
4x3 
6'х4" 


ШЕЕЛКЕЛІ 
2'XWx2 
2'x2'x 1A 
ETEVA 
2" x 2" x Ya" 
2'x2'xT 
2W'x2W' x Yr 


Reducing Tee 


zi 


`@ 


Round Cap 

V 

VA 

%" 

Ve 

= Ул 

am, T 
4 1 V 


Square Head Plug 


T 


DEVA 
VEVA 
EEA 
EVA 
АБЕЛ 
TXT 
AESA 
ISIA 
2х2 
"x 29" 
yx3 
axa 


С 
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Pipe Fitting Pipe Fitting 
Conec. Іше Material 
psi) (Cont.) 

FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
MNP Malleable Iron 
MNPT Malleable Iron 
MNP Malleable Iron 
MNPT Malleable Iron 
MNP’ Steel 
MNPT Malleable Iron 
MNP’ Steel 
MNP Malleable Iron 
MNP Malleable Iron 
MNP Malleable Iron 
MNP Malleable Iron 
MNP Malleable Iron 
MNP Malleable Iron 
MNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNPT Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 
FNP Malleable Iron 


Approved 


Vendor 
Item 
No. 


5P940 
5P939 
34DC73 
34DC74 
5Р945 
5Р944 
5Р943 
2WJ64 
2WJ66 
2WJ53 
2WJ54 
2WJ55 
2WJ56 
2WJ59 
2WJ60 
2WJ50 


5P861 
34DD10 


34DD13 
34DD14 
34DD15 
2WJ36 


5Р898 
5P899 
5Р900 
5Р901 
5Р902 
5Р903 
5Р904 
5Р905 
5Р906 
2WJ67 
2WJ68 


2WJ69 


Anvil 
Item 
No. 


256608 
256607 


256614 
250013 
256012 
256611 
250018 
250016 


250622 
256621 
250620 


25631 
250629 
250634 


291078 
29JC81 
29JC80 
29JC79 


25C645 
25C646 
25CG47 
256648 
250049 
250050 
25C651 
250052 
250053 
250054 
250055 
250056 


25CH10 
25CH11 


25CF54 
25CF55 
25CF56 
25CF57 
25CF58 
25CF59 
25CF60 
25CF61 
25CF62 
25CF63 
25CF64 
25CF66 


25C691 
256092 
256093 
250094 
250095 
250007 
250098 
250099 
25CH01 
25CH02 
25CH03 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 
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CLASS 300: Medium- to high-pressure (300-3000 psi). For air, water, oil, natural gas, 


and steam applications. 


Pipe Fitting Pipe Fitting 
Description Fitting Pipe Size Conec. Type Material 
Class 300 Medium to High Pressure Pipe Fittings (300-3000 psi) 
90° Elbow 
— EVA FNPT Malleable Iron 
AEE FNPT Malleable Iron 
^ Txt" FNPT Malleable Iron 
TW х ТИ" FNPT Malleable Iron 
' TA x ТИ" FNPT Malleable Iron 
= 2" x2" FNPT Malleable Iron 
90° Street Elbow 
- "х у" FNPT x МАРТ Malleable Iron 
у Ya" x Ya" FNPT x MNPT Malleable Iron 
e 
Coupling 
" 2' x2" FNPT Malleable Iron 
we 3x3" FNPT Malleable Iron 
Reducing Coupling 
en. WxW FNPT Malleable Iron 
( ағала FNPT Malleable Iron 
е 
Square Head Plug 
E 38 MNPT Malleable Iron 
> іЫ МАРТ Malleable Iron 
4 ДІ MNPT Malleable Iron 
| Ту" MNPT Malleable Iron 
= 2" MNPT Malleable Iron 
Tee 
- y FNPT Malleable Iron 
- 1 FNPT Malleable Iron 
\ ТИ" FNPT Malleable Iron 
“2 Tw FNPT Malleable Iron 
2" FNPT Malleable Iron 
Union 
VEVA FNPT Malleable Iron 
~ AEE FNPT Malleable Iron 
ý 4 TXT FNPT Malleable Iron 
ы. AESA FNPT Malleable Iron 
i 2'x2" FNPT Malleable Iron 


Approved 
Vendor 
Item 
No. 


1LBG7 
11808 
11809 
1LBH1 
1LBH2 
1LBH3 


1LBK9 
ТІБІЛ 


1LBP5 
1LBP7 


1XKV3 
TXKV7 


SPATO 
SPAT3 
5РАТ4 
БРАТ5 
SPAT6 


1LBL9 
1LBN1 
1LBN2 
1LBN3 
1LBN4 


1LBT1 
1LBT2 
1LBT3 
11ВТ5 
1LBT6 


Anvil 
Item 
No. 


CLASS 3000: High-pressure (1000-3000 psi). For use with water and oil in chemical, 
petrochemical, pulp, and paper industry applications. 


Pipe Fitting 
Description Fitting Pipe Size Conec. Type 
Class 3000 High Pressure Pipe Fittings (1000-3000 psi) 
90° Elbow 
=, EVA FNPT 
1 LARS FNPT 
1°х1' GRAINGER APPROVED 
9 A d Forged Steel 
- 2'x2" NPT 
90° Street Elbow 
A ya" x Va" FNPT x MNPT 
M^ 
Coupling 
= TW xiv" FNP 
Жы TWx1lW ENP. 
we 2x2 FNP 
Half Coupling 
D 
is ж FNP 
Hex Bushing 
А %' х Vi" МАРТ x FNPT 
қ У" х Эв" МАРТ х ЕМРТ 
j D MEVA MNPT x FNPT 
““ TX MNPT x FNPT 
xX TA х ТИ" MNPT x FNPT 
2°х ТИ” FNPT x MNPT 
Hex Head Plug 
> VA MNPT 
25 МАРТ 
Тее 
-— Vl FNPT 
y FNPT 
К T FNPT 
ч TW FNPT 
2" FNPT 
Union 
Ў" х ү" FNPT 
N ETA FNPT 
TXT FNPT 
қ лға FNPT 
>- шағар FNPT 
2'x2 FNPT 


Pipe Fitting 
Material 


Forged Steel 
Forged Steel 


Forged Steel 
Forged Steel 


Forged Steel 


Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 


Forged Steel 


Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 


Forged Steel 
Forged Steel 


Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 


Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 
Forged Steel 


Approved 
Vendor 
Item 
No. 


1МРС5 
1MPC6 


1MPC7 
1MPD1 


1MPD2 


1MPH4 
1МРН5 
1MPH6 


1MPJ1 


1MPN3 
TMPN4 
1МРМ5 
1MPN6 
1MPN9 
1MPP1 


1MPL6 
1MPN2 


1MPF2 
1MPF3 
1MPF4 
1MPF6 
1MPF7 


1MPJ8 
1MPJ9 
1MPK1 
1МРК2 
1МРКЗ 
1MPK4 


Anvil 
Item 
No. 
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Compression Zinc Galvanized Steel Pipe Fittings 


= EPDM seal and iron nuts. Fittings do not require soldering 

= Max. steam pressure: 125 psi or gluing, but are not as resistant to vibration as 
Temporarily repair new or existing pipelines for soldered or welded fittings. Thick-walled steel dipped 
transporting oil, water, gas, and other liquids for in a protective zinc coating resists rust, corrosion, 
chemical, waste incineration, and semiconductor and mineral buildup, and withstand wet conditions. 
industry applications. Includes metal friction rings 


Pipe Overall Item 1RLW6 
Size Pipe Fitting Connection Type Length No. 

y IPS and CTS 354g" 1RLW6 

y IPS and CTS 4 1RLW7 

EM IPS and CTS 4% 1RLW8 


Zinc Galvanized Steel Pipe Flanges, Class 125, 150 & 300 


= FNPT connections 

These screwed flanges include threads inside the flange bore that connectto liquids for chemical, waste incineration, and semiconductor industry applications. 
the external threads on a pipe without welding. They typically have a raised, — Thick-walled steel is dipped in a protective zinc coating to resist rust, corrosion, 
flat, or RTJ (ring-type joint) face. Flanges transport oil, water, gas, and other апа mineral buildup, and withstand wet conditions. 


CLASS 125: Low-pressure (100-299 psi). For air, non-potable water, and oil applications. 


Item 
Nominal Pipe Size Flange Outside Diameter — Pipe Fitting Material Max. Operating Pressure Brand No. 
Class 125 Low Pressure Flanges 
Threaded Flange 
T que Cast-Iron 175 psi @ 150° F Anvil 60XY93 
Тӯ" 5 Cast-Iron 175 psi @ 150° F Anvil 60XY94 Class 125 
2" 6 Cast-Iron 175 psi @ 150° F Anvil 60XY95 Low Pressure 
2" TW Cast-Iron 175 psi @ 150° F Anvil 60XZ01 60XZ01 
2" 9' Cast-Iron 175 psi @ 150° F Anvil 60XZ02 
2 T Cast-Iron 175 psi @ 150° F Anvil 60XY96 
3 TW Cast-Iron 175 psi @ 150° F Anvil 60XY97 
4 9% Cast-Iron 175 psi @ 150° F Anvil 60XY98 
6" ІІ” Cast-Iron 175 psi @ 150° F Anvil 60XY99 
CLASS 150: Medium-pressure (300-399 psi). For air, water, natural gas, and steam applications. 
Nominal Flange Outside Max. Operating No. of Item 
Pipe Size Diameter Pipe Fitting Material Pressure Temp. Range Воі Holes Brand No. 
Class 150 Medium Pressure Flanges 
Floor Flange 
V 2% Malleable-Iron 300 psi -20° to 150° F 4 — 5P965 
38 3 Malleable-lron 300 psi -20° to 150° F 4 = 5Р966 Ў 
ye 3W Ductile-Iron — — 4 Anvil 256639 
V 30" Malleable-lron 300 psi = 4 = 5P967 r 2 2 
ЕЙ КҮЛ Майеабе-1гоп 300 psi = 4 = 5P968 ‚ Class 150 
E EL Ductile-Iron == = 4 Anvil 256640 Ё Мейит 
1" 378 Malleable-lron 300 psi — 4 — 5P969 5 ү 2 
T T Ductile-Iron = -20° to 150° F 4 Anvil 250641 “ жылғы 
ТИ" 378 Malleable-Iron 300 psi — 4 — 5P970 > 2 
Ту" 4 Ductile-Iron — -20° to 150° F 4 Anvil 256642 NX 
ТИ" 410" Ductile-Iron — -20° to 150° F 4 Anvil 256643 è 
1 4%" Malleable-Iron 300 psi — 4 — 5P971 - 
2 5W Ductile-Iron = = 4 Anvil 256644 
2 БУ" Malleable-lron 300 psi = 4 = 5P972 
3" TR" Malleable-Iron 300 psi -4°F to 572° Е 4 — 2WJ70 
CLASS 300: High-pressure (1000-3000 psi). For air, natural gas, non-potable water, oil, and steam applications. 
Flange Outside Pipe Fitting Max. Operating No. of Item 
Nominal Pipe Size Diameter Material Pressure Temp. Range Bolt Holes No. 
Class 300 Medium Pressure Flanges 
Raised Face Threaded Flange 
VA КЕЙІ Steel 125 psi 80° to 780° F 4 60VY15 Class 300 
y 498 Steel 125 psi 80° to 780° F 4 60VY20 Medium 
1 4 Steel 125 psi 80° to 780° F 4 60VY14 
TW. БИ" Steel 725 psi 80° to 780° F 4 60VY17 Pressure 
10" 6%" Steel 725 psi 80° to 780° F 4 60VY16 60VY15 
2" 6v Steel 725 psi 80° to 780° F 8 60VY18 
3 85 Steel 125 psi 80° to 780° F 8 60VY19 < 
T 10" Steel 725 psi 80° to 780° F 8 60VY21 — 


GRAINGER CATALOGS 
Are Digital Too! 


* Choose From Our Library of Industry-Specific Catalogs 
* Browse, Download or Share Pages 
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Grooved Ductile Iron Pipe Fittings & Flanges Details on page А1. mt 
Item Item 
е Description — Fitting Pipe Size — Seal Material No. Description — Fitting Pipe Size — Seal Material No. 
ANVIL Grooved Pipe Fittings Rigid Coupling 
Sioa at 45° Elbow ЖҮЙ EPDM 2XET7 
= 2x2 — 2XEV7 2W'x2W EPDM 2XET8 
Grooved Ductile Iron 2W x2" = 2XEV8 3x3" EPDM 2XET9 
z iu 3x3 - 2XEV9 4х4" EPDM 2XEU1 
T x = Ы T э] 
Pipe Fittings, Clamps a = NEN ae бхЕ E — 002 
"x8 — oughneck Coupling 
& Flanges, Class 150 90" Elbow тұ? EPDM — 46KK6S ^ 
Ductile i sal тх? - 2XEV1 2W' x2 EPDM 46KK66 * 
» Ductile iron materia 2Wx2W = 2XEV2 ЕЖЕН EPDM 46KK67 * 
= Max. operating pressure: 300 psi @ PETI = DENT TA ЕРІМ ШЕКЕ EN 
150° F, except end caps аге 1000 psi exe = 2XEV5 6x6 EPDM 46KK70 * 
= Orange color Concentric Reducer си - әне exe ЕМ een 
= Tees read: run x run x outlet 2% x2" = ZU " DIDID — ANE 
Fittings and flanges are commonly used in rigid ihe = AA DEED EE = ewe 
pipe systems, above-ground pipe installations, 2 re : = nee i TE 3 = AT 
and in tight spaces including subfloors, crawl Ty = ХЕ? бехе = SXEWS 
spaces, trenches, and tunnels. Grooved ductile 5. х hi = ИЧИН Threaded бейіні Fine Станке 
iron is lighter, stronger, and more durable than е" = SXFCS amp wici Groove тапса. EPDM 7YEY3 
cast iron. Iron absorbs vibration, handles stress g x * = aX C6 g m X Ur E Наз. 
without breaking, and works with water, diluted egg cag x = 605-05. EPDM ЖЕҮб 
acids, alkali solutions, oil-free air, and other Еа : — ЖНА NUM s x a EPDM 2XEY7 
+ 2 = Xd X 
chemicals. т = 2XFC8 ХАХА" EPDM 2XEYS 
Grooved fittings combine roll-grooving and 5 = pal ms 2s : a ЕМ ЗІРГІ 
two-bolt coupling designs in а joint that resists g = 2XFD3 8'х3З' х3" EPDM 2XEZ3 
j j Flexible Coupling 8'x4'x4" EPDM 2XEZ4 
external forces without special sup ports or 2 EPDM 2XET1 Clamp-T with Threaded Branch 
expansion joints, and help maintain secure 27 x Зу; EPDM 2XET2 2'X WX Ту" EPDM 2XEZ5 
seals under both positive pressure and vacuum E EPDM Pap 2 E T x us mE mE 
conditions. Grooved connection. 6x6 EPDM 2ХЕТ5 321 x EPDM 2XEZ8 
Threaded outlet pipe clamps are grooved -Reducing Tee ХЕ ERONI ZXFTS MT E AM 
and fit around pipe lengths similar to a saddle. E ы E = 2 E X ДЕ X 21. ЕРТЕ our 
i intai х3°х 2% = "xX 24" x 2" 
They include a branch outlet that maintains a d x 4x2" = 2ХЕХ? BO KOI" EPDM OXFAA 
leaktight seal under both positive pressure and as A 204 — DES Grooved FI 8 x2W xT EPDM 2XFA5 
iB хах = roove anges 
vacuum conditions. Grooved x grooved x NPT ETE = 2ХЕХЗ Flange with EPDM Seal 
connection. 8x6 x3 — 2XEX8 2 — 2XEUA 
; € x6'x4 = 2XEX9 2W — 2XEU5 
Grooved flanges provide easy access for BX 8"x2" = 2ХЕХА 3 = 2XEUG 
ing. i i ificati 8x 8"x 4" = 2XEY1 4" — 2XEU7 
cleaning, inspection, and modification. Flanged vip — SREY? бт = ЖЕЦЕ 
x grooved connection. * Anvil brand. 8 = 2XEU9 


Ductile-Iron Gaskets and Lubricants 


Gasket material properties as designated in accordance with ASTM D2000. 


EPDM, Grade EP, | Nitrile, Grade T, 


Note: EPDM Gaskets not for use in petroleum applications. Temp. Range: Temp. Range: 

: T А -40° to 250°F | -20° to 180°F 
Gaskets—EPDM Grade EP gaskets are for use with alkalies, dilute acids, salts, Item Item DXFET 
and water. Not for use with gases, hydrocarbons, and oils. Nitrile Grade T gaskets mn No. No. 
are for use with mineral oils, petroleum products, vegetable oils, and air contami- 2" 126538 39A247 а нет 

: : À Sgen n To ize 0. 

nated with petroleum oils. Not for use in hot water applications. NSF Certified. ae prs ALI ера 
Silicone Lubricants—Waterproof and remain effective at extreme temperatures. ы Б m Range: -65- to 400°F OXFE? 
Permit pipe ends to reposition themselves. Nontoxic and not petroleum based. 8 126543 39A252 2.2 Ib 2XFE1 


Ductile-Iron Grooved Butterfly Valves 


= Max. pressure: 300 psi 

1» Temp. range: -40? to 230?F 

Corrosion-resistant stainless steel stems have a secondary seal that provides a 
lifetime lubrication chamber. With EPDM liner and 4 bolt holes. 


: —— Pipe Item Pipe Item 
Note: Not for use in petroleum applications. Size Bolt Circle Dia. No. Size No. 
m А Lever Handle Gear Operated Handle 
Lever-Operated—Have lever handles; maintain a constant leaktight stem seal 2 . 3 in 2XFD4 2 3DVX6 
regardless of disc position. Meet MSS SP-67, except 3DVX7, 3DVY3, and 3DVY4 Da ain РБ ky E 
are UL Listed and FM Approved. 3 3in 2XFD6 5 3DVY1 
4" Зіп 2XFD7 6 3DVY2 
Gear-Operated—With 2 internal switches: 1 is wired for supervisory service; 5, 2 in АН 
the other is for use as an auxiliary switch. Switches are rated for 11А at 8 2 3DVY3 
125/150VAC; 0.5A at 125VDC; 0.25A at 250VDC. UL Listed; FM Approved. 10" = 3DVY4 
2782 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Stainless Steel Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40 & 80 


» MNPT connection caustic chemicals, corrosive fluids, oils, and gases, and withstands pressure 
Type 304 stainless steel resists corrosion caused by water, heat, saltwater, and high temperatures. Pipe connects with fittings to transport air, water, natural 
acids, minerals, and peaty soils. Pipe connects with fittings to transport air, gas, steam and chemicals in chemical manufacturing, industrial and chemical 
water, natural gas, steam, and chemicals to storage tanks and in residential transportation, and food production and processing. 

plumbing, and kitchen and food applications. Type 316 stainless steel has a 

higher nickel content than 304 stainless for greater corrosion resistance from 


SCHEDULE 40: Low-pressure (100-299 psi). For air, natural gas, propane, steam, and water applications. 


- 304 316 304 316 
Stainless | Stainless Stainless | Stainless 
b Metal Steel Steel Metal Steel Steel 
Overall Pipe Item Item Overall Pipe Item Item 
м Item Length Const. No. No. Item Length Const. No. No. 
“ 2" Nominal Pipe Size 34" Nominal Pipe Size 
2 Seamless | 1XBLÍ | 1XBW5 Ту" Welded 1XAW6 | 1ХАС9 
А РУД Seamless | 1XBN1 | 1XBX4 7" Welded 1XAW7 | 1XADi 
Unthreaded Nipple T Seamless | 1XBR7 | 1ХВ26 2 Welded | 1ХАМ8 | 1XAD2 
Low Pressure Threaded on б" Seamless | 1ХВОТ | 1ХСАТ Eh Welded 1XAW9 | 1XAD3 
Pipe Both Ends 3" Nominal Pipe Size 37" Welded 1XAX1 1XAD4 
Nipple WA Seamless | 1XBN3 | 1ХВХ5 г Welded 1XAX2 | 1XAD5 
PP т Seamless | 1XBP6 = LVA Welded ТХАХЗ | 1XAD6 
Nipple 4 Seamless — 1XBZ7 Nipple 5: Welded 1XAX4 1XAD7 
р Welded 1XBR9 = pp БУ" Welded 1ХАХ5 | 1XAD8 
^ = 6" Seamless — 1XCA8 6 Welded 1XAX6 1XAD9 
L^ 4 Welded 1XBU3 = 7 Welded 1XAX7 | 1XAE1 
, 4" Nominal Pipe Size 8 Welded 1XAX8 1XAE2 
2W Seamless | 1ХВМ4 = 9' Welded 1ХАХӘ | 1ХАЕЗ 
Nipple 4 Seamless E 1ХВ78 10 Welded 1XAY1 1ХАЕ4 
Welded 1XBTÍ = 11" Welded 1XAY2 | 1ХДЕ5 
' Welded 1XBU4 = 12" Welded 1XAY3 | 1XAE6 
Fully Threaded Schedule 40 Threaded on Both Ends Pipe & Pipe Nipple: 1" Nominal Pipe Size 
Threaded on One End 14" Nominal Pipe Size 2" Welded ТХАҮб | 1XAE9 
Pipe Nipple Pipe Nipple 1%" Seamless | 1XAL2 | 1WZV5 2W Welded 1XAY7 | 1XAFi 
PA Seamless | 1XAL3 | 1WZV6 EN Welded 1XAYS | i1XAF2 
2W Seamless | 1XALA | 1WZV7 3v Welded 1XAYS | 1XAF3 
304 316 3 Seamless 1XAL5 | 1WZV8 4 Welded 1XAZ1 1ХАҒА 
Stainless | Stainless 37" Seamless 1XAL6 | 1WZV9 LYA Welded 1XAZ2 1XAF5 
i Metal Steel Steel Lg Seamless | 1XAL7 | 1WZW1 5 Welded 1XAZ3 | i1XAF6 
Nominal Overall | Pipe Item Item LYA Seamless 1XAL8 | 1WZW2 Nipple руді Welded 1XAZ4 1XAF7 
Item PipeSize Length | Const. | Мо. No. Nipple 5 Seamless | 1XAL9 | 1WZW3 б" Welded 1ХА75 | 1XAF8 
Schedule 40 Unthreaded Low Pressure Pipe БУИ" Seamless | 1ХАМ1 | 1WZW4 T Welded 1XAY5 | 1XAE8 
» 10-й | Seamless | 15A816 | 15A824 б" Seamless | 1XAN2 | 1WZW5 ғ Welded 1XAZ6 — 
А A 10-4 Seamless | 15A818 | 15A825 7 Seamless | 1XAN3 | 1WZW6 9" Welded 1ХА77 | 1XAGÍ 
Pipe — 9f 10-і | Seamless | 15A819 | 15826 F Seamless | 1ХАМ4 | 1WZW7 10 Welded 1ХА78 | 1XAG2 
i 10-й | Seamless | 15A820 | 15A827 9" Seamless | 1XAN5 | 1WZW8 Ti" Welded 1XAZ9 - 
2 10-І | Seamless | 15А823 15A828 10" Seamless = 1WZW9 12 Welded iXBAi | 1ХА64 
Schedule 40 Fully Threaded Low Pressure Pipe Nipples 12 Seamless | 1ХАМ8 | 1WZX2 14" Nominal Pipe Size 
Ж ⁄ | Seamless | TKALT | ТМ2/4 7" Nominal Pipe Size 2 Welded 1XBA3 = 
A Ж Welded | 1ХАМӘ = ИЯ Welded = 1WZX3 2%" Welded 1XBA4 | i1WZP6 
T n warded ТАЙНЕ Waz iw Welded ТХАРТ | 1WZX4 3 We ded ТУВА ТРТ 
2 a 2 Welded 1ХАР2 | 1WZX5 A elde 
А ТА, mE TONE T 2%" Welded ТХАРЗ | 1WZX6 E We ded 1XBA7 1WZP9 
i | М ER Welded 1XAPA | 1WZX7 A elde - 
Nipple 7 9 1% | Welded | TXBA2 | TWZPS kV Welded АХАР | 1WZX8 Nipple 5 Welded 1XBA9 | 1WZR1 
1% TA Welded | 1XBB8 | 1XAGS 4 Welded 1XAP6 | 1WZX9 pp Бу" Seamless | 1ХВВ1 — 
2, . 2, . Welded 1X86 mE 4/7 Welded 1ХАРТ | 1WZYi 6 We ded 10882 1WZR2 
2 А А 5 Welded 1XAP8 | 1WZY2 " elde — 
3 25€ | Welded | 1XBG3 1М216 Nipple — | Seamless = 1WZY3 Ey Welded | 1ХВВ4 | 1WZR3 
4 278 Welded = 1WZU6 i Welded 1ХАР9 - 9 Seamless | 1ХВВ5 - 
304 316 6 Welded 1XARÍ | 1WZY4 10" Welded 1XBB6 = 
Stainless | Stainless T Welded 1ХАВ2 | 1WZY5 12" Welded 1XBB7 | 1WZR5 
Metal Steel Steel 8 Welded 1XAR3 1WZY6 117" Nominal Pipe Size 
Overall Pipe Item Item g Welded 1XAR4 | 1WZY7 2" Welded 1XBB9 | 1XAG6 
Item Length Const. No. No. 10" Welded 1XAR5 | 1WZY8 2W Welded 1XBC1 | 1XAG7 
Schedule 40 Threaded on One End Low Pressure Pipe Nipples 11" Welded 1XAR6 1WzY9 3' Welded 1XBC2 1XAG8 
Va" Nominal Pipe Size 12 Welded 1XAR7 | 1WZZi 37" Welded 1XBC3 | 1XAG9 
2" Seamless 1XBK3 1XBV7 зв" Nominal Pipe Size 4 Welded 1XBC4 1XAH1 
Nipple 2%" Seamless 1XBL3 1XBW6 Tw Welded 1XAR9 1WZZ3 4% Seamless 1XBC5 — 
т Seamless | 1XBN6 | 1XBX7 27 Welded 1ХАТ1 | 1224 Welded — 1XAH2 
4 Seamless | 1XBP9 | 1XBY8 2W Welded 1ХАТ2 | 1WZZ5 Nipple 5 Welded 1Х866 | 1XAH3 
36" Nominal Pipe Size 3 Welded 1ХАТЗ | 10/226 рр БИ" Welded 1XBC7 | 1XAH4 
1%" Seamless | 1XBJ5 | 1XBV1 3w Welded 1XAT4 | 1WZZ7 б Welded 1XBC8 | 1XAH5 
2W Seamless | 1XBL4 | 1XBW7 T Welded 1ХАТ5 | 1WZZ8 T Welded 1XBC9 — 
Nipple 3 Seamless 1XBN7 — Т Seamless 1XAT6 E 8 Welded 1XBD1 1XAH7 
4 Seamless | 1XBRÍ | 1XBY9 2 Welded — 11229 9' Welded 1XBD2 — 
6 Seamless | 1XBIA | 1ХСА1 Мор! p Seamless = 1XAM 10" Welded 1ХВОЗ | 1XAH9 
3?" Nominal Pipe Size Ipp'e Welded 1XAT7 — 11 Welded — 1XAJ1 
" Seamless | 1ХБЛ 1XBU7 БУИ" Welded 1ХАТВ | 1ХАА2 12 Welded 1XBD5 | 1XAJ2 
Tw Seamless 1XBJ6 1XBV2 6 Welded 1XAT9 1XAA3 2" Nominal Pipe Size 
Nipple 2 Seamless | 1XBKo | 1XBV9 T Welded 1XAU1 | 1XAM 2%" Welded 1XBD7 | 1XAJ4 
т Seamless | 1XBN8 | 1ХВХ9 ғ Welded 1XAU2 = т Welded 1XBD8 | 1XAJ5 
6 Seamless | 1ХВТ5 | 1XCA2 9 Welded E 1XAAS ЗИ" Welded 1XBD9 | 1XAJ6 
34" Nominal Pipe Size 10" Welded 1XAU4 | 1ХААб Lg Welded 1XBE1 1ХАП 
Ё Seamless | 1XBJ2 | 1XBU8 11" Welded 1XAUS — LYA Welded 1XBE2 | 1XAJ8 
TW Seamless — 1XBV3 12 Welded 1XAUG | 1ХАА8 5 Welded 1ХВЕЗ | 1XAJ9 
Nipple 2w Seamless | 1XBL6 | 1XBW9 Y?" Nominal Pipe Size Море БИ" Welded 1XBEA | 1XAKi 
р = Seamless | 1XBN9 = 1%" Welded 1ХАИ8 | 1ХАВ1 рр б Welded 1XBE5 | 1XAK2 
4 Seamless | 1XBR3 | 1XBZ2 2 Welded 1XAUS | 1XAB2 Т Welded 1XBE6 — 
б Seamless | 1ХВТ6 | 1ХСАЗ РУД Welded 1XAV1 1XAB3 8" Welded 1ХВЕТ | 1ХАК4 
1" Nominal Pipe Size 3r Welded 1XAV2 | 1XAB4 9' Welded 1XBE8 = 
2" Seamless | 1XBK7 — 3v Welded 1XAV3 1ХАВ5 10" Welded 1ХВЕ9 | 1XAK6 
Nipple т Welded 1XBP1 — T Welded 1ХАМ4 | 1XAB6 11" Welded 1XBF1 1XAK7 
6 Welded 1XBT7 | 1XCA4 que Welded — 1XAB7 12" Welded 1XBF2 | 1XAK8 
14" Nominal Pipe Size 5 Welded 1XAV5 1XAB8 217" Nominal Pipe Size 
2 Seamless | 1XBK8 | 1XBW3 Nipple БУИ" Welded 1XAV6 | 1XAB9 3 Welded — 1WZR7 
Nipple РУДІ Seamless | 1XBL8 — [3 Welded 1XAV7 | 1XACÍ ЗИ" Welded iXBFA | 1WZR8 
р EH Seamless | 1XBP2 — T Welded 1XAV8 | 1XAC2 Nipple T Welded 1XBF5 | 1WZR9 
6" Seamless 1XBT8 1XCA5 8" Welded 1XAV9 1XAC3 pp 5" Seamless 1XBF6 = 
112" Nominal Pipe Size 9 Seamless — 1XAC4 6" Welded 1XBF7 1WZT2 
iw Seamless | 1XBKi 1XBV6 Welded 1XAWT — 12 Welded 1XBG2 — 
Nipple 7" Seamless | 1ХВКӘ — 10" Welded 1XAW2 | 1XAC5 
р т Seamless | 1XBP3 | 1ХВҮ4 1T Welded 1XAW3 | 1XAC6 CONTINUED | } 
T Seamless | 1XBR6 | 1XBZ5 12 Welded 1XAW4 | 1XAC7 
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Stainless Steel Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40 & 80 


SCHEDULE 40: Low-pressure (100-299 psi). For air, natural gas, propane, steam, and water applications. 


304 316 304 316 304 316 
Stainless | Stainless Stainless | Stainless Stainless | Stainless 
Metal Steel Steel Metal Steel Steel Metal Steel Steel 
Overall Pipe Item Item Overall Pipe Item Item Overall Pipe Item Item 
Item Length Const. No. No. Item Length Const. No. No. Item Length Const. No. No. 
3" Nominal Pipe Size 34" Nominal Pipe Size 2" Nominal Pipe Size 
Welded 1XBG4 1WZT7 Pipe 10- Seamless 4TNC2 4ТММ5 pipe 10- Seamless 4TNC9 4TNP3 
з Welded 1XBG5 1WZT8 3$" Nominal Pipe Size 2%" Nominal Pipe Size 
Welded — 1WZT9 Pipe 10- Seamless — 4TNN6 18" Seamless 4ТМТ1 4TNE4 
Nipple КА Welded 1XBG6 — 12" Nominal Pipe Size Pipe 2- Seamless 4ТМ04 4TNF7 
рр 5 Welded 1XBG7 1WZU1 Pipe 10- Seamless 4ТМС4 4TNN7 p 3- Seamless 4TMV7 4TNH1 
6" Welded — 1WZU2 34" Nominal Pipe Size 5- Seamless 4ТМҮ4 4TNK7 
8 Welded 1XBG8 = Pipe 10- Seamless 4TNC5 4TNN8 3" Nominal Pipe Size 
12" Welded 1XBH1 = 1" Nominal Pipe Size 2- Seamless 4TMU5 4TNF8 
4" Nominal Pipe Size Pipe 10- Seamless 4TNC6 4ТММ9 3- Seamless 4TMV8 — 
4 Welded — 1WZU7 ти" orinal Pipe Size Pipe 4- Seamless — 4TNJ5 
Nipple 5 Welded 1XBH3 1WZU8 18 Seamless 4ТМВ7 4TNE1 6-ft Seamless 4TMZ8 — 
рр ЭЙ Welded 1ХВН4 — 2- Seamless 4TMU1 4TNF4 10- Seamless 4TND2 — 
i Welded = 1WZU9 Pipe 3-f Seamless 4ТМУ4 4TNG7 4" Nominal Pipe Size 
14" Nominal Pipe Size 4-f Seamless 4TMW7 АТЫЛ 2-ft Seamless 4TMU6 ATNF9 
18 Seamless 4TMR1 4TND4 10- Seamless = 4TNP1 Pipe 6-ft Seamless 4TMZ9 4TNN3 
2-ft Seamless АТМТА 4TNE7 117" Nominal Pipe Size 10- Seamless 4TND3 4TNP6 
Pipe 3-ft Seamless 4TMU7 4TNG1 Pipe 10- Seamless 4ТМС8 4TNP2 
4-ft Seamless 4TMW1 4TNH4 
5-ft Seamless 4ТМХ4 — 


SCHEDULE 80: Medium-pressure (300-299 psi). For air, natural gas, propane, steam, and water applications. 


304 316 304 316 304 316 
Stainless | Stainless Stainless | Stainless Stainless | Stainless 
Metal Steel Steel Metal Steel Steel Metal Steel Steel 
Overall Pipe Item Item Overall Pipe Item Item Overall Pipe Item Item 
Item Length Const. No. No. Item Length Const. No. No. Item Length Const. No. No. 
Schedule 80 Fully Threaded Medium Pressure Pipe Nipples 7" Nominal Pipe Size 2" Nominal Pipe Size 
14" Nominal Pipe Size Ту" Seamless 4TNT1 4TPP5 2” Seamless 4TNV1 4ТРТ5 
Nipple y Seamless 4TNP7 4TPN2 2" Seamless 4TNT6 ATPR1 3 Seamless 4TNW1 4TPUS 
34" Nominal Pipe Size 2%" Seamless 4TNU5 4ТРВ9 күлі Seamless 4TNX1 4TPV5 
Nipple Жж Seamless 4TNP8 4TPN3 3" Seamless 4TNV5 4ТРТ9 4 Seamless 4TNY1 4WJW8 
36" Nominal Pipe Size ЗУ" Seamless 4TNW5 4ТРИ9 Мірріе 5 Seamless 41NZ1 4WJX8 
Nipple 1" Seamless 4TNP9 4TPN4 Nipple 4 Seamless 4ТМХ5 4ТРУ9 6 Seamless 4TPA1 4WJY8 
12" Nominal Pipe Size 5 Seamless 4ТМҮ5 4WJX3 8" Seamless — 4WJZ8 
Nipple 1%" Seamless 4ТМВ1 4ТРМ5 6 Seamless 4TNZ5 4WJY3 10" Seamless 4TPD1 — 
Зд" Nominal Pipe Size 8" Seamless 4TPA5 4WJZ3 12" Seamless 4TPE1 4WKC8 
Ni TE Seamless 4TNR2 4TPN6 10" Seamless — 4WKAS3 34" Nominal Pipe Size 
T Nominal Pipe Size 127 Seamless 4TPD5 4WKC3 Pipe 18" Seamless 4TPE2 4WKC9 
Nipple Т" Seamless 4TNR3 4TPN7 34" Nominal Pipe Size p 2- Seamless ДТРЕ2 4WKD9 
114" Nominal Pipe Size TW Seamless 4TNT2 4TPP6 14" Nominal Pipe Size 
Nipple 1%" Seamless 4TNR4 4TPN8 2 Seamless 4TNT7 4TPR2 5- Seamless 4TPJ3 4WKH1 
Те. Nominal Pipe Size 27" Seamless 4TNUG АТРТ1 Ріре 6- Seamless 4TPK3 4wksi 
pple 194" Seamless 4TNR5 4TPN9 3" Seamless 4TNV6 4TPU1 10- Seamless 4TPL3 4WKK1 
2" Nominal Pipe Size 3w Seamless 4TNW6 = 38" Nominal Pipe Size 
2" Seamless 4TNR6 ATPP1 Nipple ? Welded = 4TPV1 2- Seamless 4TPF4 4WKE2 
Schedule 80 Threaded on Both Ends Pipe & Pipe Nipples рр 5 Seamless 4TNX6 4WJW4 Pipe 4- Seamless 4TPH4 4WKG2 
34" Nominal Pipe Size Seamless 4TNY6 4WJX4 p 5- Seamless — 4WKH2 
TW. Seamless 4TNR7 АТРР2 E Seamless 4TNZ6 4WJY4 6- Seamless 4ТРК4 4WKJ2 
2" Seamless 4TNT3 АТРРТ Seamless 4TPAG 4wJZ4 7" Nominal Pipe Size 
ae Seamless 4TNU2 4TPR6 10 Seamless 4ТРС6 -- 2- Seamless 4TPF5 4WKES 
Seamless 4TNV2 4TPT6 12" Seamless 4TPD6 4WKC4 3- Seamless 4ТР05 — 
др Seamless 4TNW2 4TPU6 1" Nominal Pipe Se Pipe 4- Seamless 4ТРН5 - 
Nipple 4 Seamless 4TNX2 4TPV6 Seamless 4TNT8 4TPR3 p 5- Seamless 4TPJ5 — 
Б" Seamless 4ТМҮ2 4WJWO9 A Seamless 4TNU7 4ТРТ2 6- Seamless 4ТРК5 4WKJ3 
6 Seamless 4TNZ2 4WJX9 3" Seamless 4TNV7 4TPU2 10- Seamless 4TPL5 = 
8 Seamless 4TPA2 4WJY9 3” Seamless 4ТММ/7 4TPV2 34" Nominal Pipe Size 
10" Seamless 4TPC2 4WJZ9 Nipple 4 Seamless 4TNX7 4WJW5 18 Seamless ДТРЕб 4WKD4 
12" Seamless — 4WKA9 рр 5 Seamless 4TNY7 4WJX5 2- Seamless A4TPF6 4WKE4 
34" Nominal Pipe Size 6 Seamless 4ТМ77 4WJY5 Pipe 3- Seamless 4TPG6 — 
1W Seamless 4TNR8 4TPP3 8 Seamless 4ТРАТ 4WJZ5 5- Seamless 4TPJ6 — 
2" Seamless 4TNT4 ATPP8 10" Seamless 4TPC7 4WKAS 10- Seamless 4TPL6 = 
2 Seamless 4TNU3 4TPR7 12" Seamless 4TPD7 — 1" Nominal Pipe Size 
3 Seamless 4TNV3 4TPT7 14" Nominal Pipe Size 2-ft Seamless 4TPF7 4WKE5 
37" Seamless 4TNW3 4TPU7 2" Seamless 4TNT9 4TPR4 3-ft Seamless 4TPG7 — 
Nipple 4 Seamless 4TNX3 4TPV7 2 Seamless 4TNU8 4ТРТЗ Ріре 4-ft Seamless — 4WKG5 
Б" Seamless 4TNY3 4WJX1 3 Seamless 4TNV8 4TPU3 5-ft Seamless 4TPJ7 — 
6 Seamless 4TNZ3 4WJY1 30" Seamless 4TNW8 4TPV3 10- Seamless = 4WKK5 
8 Seamless 4ТРАЗ 401171 Nipple 4 Seamless 4TNX8 4WJW6 1%" Nominal Pipe Size 
10" Seamless — А\\ЇКА1 рр 5 Seamless 4TNY8 4WJX6 Pipe Seamless 4TPK8 4WKJ6 
12" Seamless 4TPD3 4WKC1 6 Seamless 4TNZ8 4WJY6 p 10- Seamless 4TPL8 4WKK6 
зв" Nominal Pipe Size 8" Seamless ДТРА8 4WJZ6 17?" Nominal Pipe Size 
1%" Seamless 4TNR9 4TPP4 10" Seamless 4TPC8 4WKAG 2- Seamless — 4WKE7 
2" Seamless 4TNT5 АТРР9 Т2" Seamless 4TPD8 4WKC6 3- Seamless 4TPG9 4WKF7 
2W Seamless 4TNU4 4TPR8 112" Nominal Pipe Size Pipe 4- Seamless 4TPH9 — 
3 Seamless 4TNV4 4TPT8 2 Seamless ІЛДІ 4TPRS р 5- Seamless — 4WKH7 
3” Seamless 4TNW4 4TPU8 20" Seamless 4TNU9 4TPT4 6- Seamless 4ТРК9 4WKJ7 
Nipple 4" Seamless 4ТМХА 4TPV8 3 Seamless 4TNV9 4TPU4 10- Seamless 4TPL9 4WKK7 
5" Seamless 4TNY4 4WJX2 3” Seamless 4ТММ/9 4TPV4 2" Nominal Pipe Size 
6 Seamless 4TNZ4 4WJY2 4 Seamless 4TNX9 4WJW7 18 Seamless ДТРЕ1 4WKD8 
8" Seamless 4TPA4 4WJZ2 Nipple 5 Seamless — 4WJX7 2- Welded — 4WKE8 
10" Seamless 4ТРС4 4WKA2 6" Seamless 4TNZ9 — Pipe 3- Seamless ДТРН1 — 
12" Seamless 4TPD4 4WKC2 Welded — 4WJY7 р 4- Seamless 4TPJ1 4WKG8 
8 Seamless 4TPA9 — 5-ft Seamless АТРКІ 4WKH8 
10" Seamless ATPC9 — 6-ft Welded 4TPL1 — 
12" Seamless 4TPD9 = 


SCHEDULE 80 Instrumentation: High-pressure (1000-3000 psi). For air, natural gas, propane, steam, and water applications. 


Metal 316 Stainless Steel Metal 316 Stainless Steel 
Overall Pipe Item Overall Pipe Item 
Item Length Const. No. Item Length Const. No. 
Schedule 80 Instrumentation Fully Threaded High Pressure Pipe Nipples 32" Nominal Pipe Size 
3A" Nominal Pipe Size Nipple Tw Seamless 1DFX4 
Nipple ТИ" Seamless 1DFX2 34" Nominal Pipe Size 
36" Nominal Pipe Size Nipple y Seamless 14M043 
Nipple TW Seamless 1DFX3 
2784 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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сезү E O Threaded Stainless Steel Pipe Fittings 


Threaded Stainless Steel Pipe Fittings, 
Class 150, 3000 & Extreme Pressure —Parker 


= Class 150 max. pressure: 300 psi resists corrosion caused by water, heat, saltwater, acids, minerals, and peaty 
Fittings resist corrosion from caustic chemicals, corrosive fluids, oils, and gases, — Soils. Type 316 stainless steel has a higher nickel content than 304 stainless 
and withstand pressure and high temperatures in plumbing applications and for even greater corrosion resistance. Extreme pressure instrumentation 
food and dairy processing. Threaded pipe fittings are threaded on both connec- fittings are precision machined and threaded on both connection ends for leak- 
tion ends and use PTFE tape to keep seal tight. Type 304 stainless steel free connections between fittings, instrumentation, and pipe. 


CLASS 150: Medium-pressure (300-999 psi). For air, natural gas, non-potable water, oil, potable water, and steam applications. 


304 SS | 316 SS 304 SS | 316 SS 304 55 | 316 SS 304 55 | 31655 
Fitting Item Item Fitting Item Item Fitting Item Item Fitting Item Item 
Description — PipeSize | Мо. No. Description _ PipeSize | No. No. Description Pipe Size | Мо. No. Description _ PipeSize | No. No. 
Class 150 Medium Pressure Pipe Fittings Half Coupling, FNPT Hex Socket Plug, MNPT Round Cap, FNPT 
45° Elbow, FNPT V тл — Vie 4WPKi| — Ww TLRX2 | — 
Ww 1LTB2 | 21/77 Ww 1LTJ2 — 7 Ww 4WPK2 | 4WPL2 Ww 1LRX3 | 6JL96 


И" TLTB3 | 6JM03 TT ув" 1LTJ3 UE - V 4WPK3 | 4WPL3 38 — 2TV60 
y 11184 | 2TV78 ГА 1734 | — % y ж 4WPK4 | 4WPL4 ^ ~~ VA TLRX5 | 6JM26 
yr ТІТВ5 | 6JM32 Е ] yr ТІТЈ5 | 6JM68 y 4WPK5 | 4WPL5 , b yr 1iLRX6 | 6JM58 
ее EA 1LTB6 | 6JM64 қ T 1LTJ6 — y 4WPK6 | JWPLG Т" 1LRX7 | 6JK07 
T TLTB7 | 6JK45 “ TW TLTJ7 | 2TV89 w T 4WPK7 | — TW 1LRX8 | 2TV61 
| ти" 11788 | 2TV79 Tw iLTJ8 | 6JK25 TW" 4WPK8 | 4WPL8 ~w ж Tw ALRX9 | 6JK15 
“ ША 11780 | 6JK21 2" 1.0 | — Locknut, FNPT — 2" 1LRY1 | 6JK71 
2" 11101 | 6JL10 2% — 2000 VA — |ТІУ69 2%" — | 2TV62 
ЕШ 11(3 — 3" 1TK2 | — 1%" | 1LUL5 | 1LVH8 3 1LRY3 | 2TV63 
Lu 11(4/ — Hex Head Plug, MNPT A —__| 2TV64 
90° Elbow, FNPT Ww ТІТКА | 2TV93 à Square Head Plug, MNPT 
Vi 1LRZ8 | 2TV71 . yr 1LTK5 | 6JM09 ) y 1LTW6 | 2TY16 
ЙІ 11879 | 6JM01 Ay е", He 1ilTK6 | 2TV94 Ӯ ЙІ 1LTW7 | 6JM15 
E 1ТА1 21/2 $ ) VA iLTK7 | 6JM38 мы A ЕУ 1LTW8 | 2TY17 
m | » iLTA2 | 6JM30 м yr iLTK8 | 6JM70 = Ф A 1 ЕЯ ЕИБ 
A iLTA3 | 6JM62 T 1LTK9 | 6JK51 i " № Д 
ED 1" | 1lTM | 6JK43 Ww Tw iii — Reducing Coupling, FNPT Hi 1 10ТХа | 6JK59 
ТИ" ТІТА5 | 2TV73 Tw ТІТМ2 | 6JK27 i 1 ҮМ ii ^ — “ ти" 1ЇТХ6_| 2TY18 
$ Ту" ТІТАб | 6JK19 ж 1LTN3 | 6JL16 ж xo vi {LINO 2TV97 E. a Ту" ilTX8 | 6JK35 
7 ТІТА7 | 6JL08 Нех Reducing Bushing, MNPT x FNPT 1 М x A 110W6 2 ТІТҮЗ | 6JL24 
2%" 1ЇТА8 | 2TV74 Vs xve" | 11165 | 6JM05 í V x yy ALTP2- 1EUWS 2%" 1LTY1 | 2TY19 
ЕН 1LTA9 27/75 %'х% | 11106 | 2TV81 UA x i iLTP3 | 6JM40 3 1LTY5 — 
4 TLTBT | — Sx Vi" | 11107 | 2TV82 Ж x W-—-LIP5--iLUy3 Tee» FNPT 
90° Street Elbow, MNPT x FNPT W'xVW | 1LTC8 | 1LUL9 Ue x p iLTP8 1LUYS yw 1iLTY9 | 2TY20 
Ж 11/3 | 2TY12 vex 74" | 11160 | 1LUN2 y X 5 iLTP7 6JM72 ЙІ 11172 |6JM17 
И" TLTV4 | 6JM13 V. x38 | ТІТЕТ | 6JM34 T x w% 1LTP8 1ШҮТ * 38 11174 | 2TY21 
- #+ y 1LTV5 | 2TY13 Эд" х Ve" | 1LTE2 | LUNA q x ar ЧТР 1009 (Р 1 y 11176 | 6JM48 
y» ТІТ/6 | 6JM42 Э х Ууд" | ALTES | TLUNG T x i ilTR1 | dLUZ2 = y 11178 | 6JM80 
yr 1LTV7 | 6JM74 Эд" х 8" | ALTE4 | 1LUN8 T" x V MITR2- ACUZA | T 1ША1 | 6JK61 
T TLTV8 | 6JK55 Ys" x Vo" | ALTES |6JM66 T Ж b AlTR3 | 6JK53 % Tw 1LUA3 | 2TY22 
T% 117/0 | 2TY14 Tx% |1LTE6 | — 1 y э" 1ITR6 1.078 1A" | 1ША5 | 6JK37 
\ Ту" TLTW1 | 6JK31 TxW | TLTE7 | 1LUP1 1 yy x y ilTR7 27/08 < 2" 1LUA7 | 6JL26 
/ 2" 1iLTW2 | 6JL20 Tx 3%" | 1LTEB | LUPA 1 v x Y 1ITR8 2099 2%" 100А9 | — 
- 2] — 2TY15 1х 7" | ALTES | TLUP6G T T 41189 | 2TY10 3" 1LUB2 = 
3 11144: — Tx % | 1LTFi | 6JK47 / 1 wr X WP AUTO tivat Union, FNPT 
Lu ТІТМ5 | — Жм > Ту" х уй" | 1LTF2 | 1LUP8 ; A x N 40112 МАЗ y 1ШЕЗ | 2TY24 
Coupling, FNPT $ TV" xv | 1LTFA | 21083 Ў 17 x 39 ALTT3  1LVAS yr 11ШЕ5 | 6JM19 
y TLRY5 | 2TV65 у & TxA | 1LTF5 | 2TV84 52 1 A x v 11774147 ЙІ 1LUE7 | 2TY25 
ЙІ TLRY6 | 6JL98 iw iW'x1i' | 1LTF6 | 2TV85 Tu x US 11775 ALVAS yr 1LUEO | 6JM52 
ж ТІВҮ? | 2TV66 ù TW'xW | i1LTF7 1LURT 1 E T ALTT6  1LVB2 ; yr 1LUF2 | 6JM84 
VA ТІВҮ8 | 6JM28 1x% | 1LTF8B | — T x ГИТ ЫК? 1" 1LUFA | 6JK65 
> yr 1LRY9 | 6JM60 1" х 72" | iLTF9 | 1LUR3 2 2 a 177810084 | ТИ” | 1LUF6 | 2/26 
е T iLRZi | 6JK09 1% x% | 11161 | 1LUR5 ХУ” ALTTI | MLVB6 N? iv | 1LUF8 | 6JK41 
\ 1W | 11872 | 2TV67 1W'x1 | 1LTG2 | TLUR7 5" х ЧЕТОТ 10088 2" 1ШН1 | 6JL30 
iW |11873 | 6JK17 Т" x1% 11163 | 6JK23 sxi ALTU2 1ГУС1 2%" | 1ilUH3| — 
: 2" 1LRZ4 | 6JK73 2'XxW | 1lTG4 | 1LURS 2 za V 0703 MLVC3 3 1ШН5 | — 
2%" | 11875 | — 2'x3 |11165 | 1LUT2 2541 y 1ITUA  GJL18 4 ilUH7 | — 
3 11876 | 2TV69 2"x 4" | 1LTG6 | 1LUTA E 1 Ww 90705 = 
T 1877 | 2TV70 ХИ” | 1LTG7 10076 oT ALTE T 
Cross, FNPT ХІ | 11108 | 2TV86 3 х 5 — -LVC5 
V — 11/06 2"х 17" | 10769 11078 7 x 7 ilTUS 1LVC7 
== yr 11088 11/08 2'x17 | 1LTH1 | 6JL12 y oe 1ITUS ALVES 
1 ү" 1LUC3 | TLVES 2W x1 | 1LTH2 | TLUV1 T » 1lVD2 
EN yr 11465 | 1LVE5 2W'x2' | 1LTH3 | 2TV87 % тур — 
| қ T TLUC7 | 1LVE7 З' х1" TLTH4 | 1LUV3 
е” e iV | 100С9 | 1LVEO 3x15 | ALTHS | — 
м 2" {LUD4 | TLVF4 3'x2" TLTH6G | 2TV88 
-— 2%" | 1LUD6 | 1LVF6 3'x2W | 1LTH7 | 1LUV7 
= 3 11Ш08 | TLVF8 3x3" = 1LUV5 
Lu 1ШЕ1 | 1LVG1 4x2' | 1LTH8 | 1LUV9 
Tx3 1LTH9 — 
CLASS 3000: High pressure (1000-3000 psi). For air, water, and natural gas applications. 
304 SS | 316 SS 304 SS |316 SS 304 SS |31655 304 SS | 316 SS 
Fitting Item Item Fitting Item Item Fitting Item Item Fitting Item Item 
Description Ріре Size Мо. No. Description — Pipe Size | No. No. Description _ Pipe Size | Мо. No. Description Pipe Size | Мо. No. 
Class 3000 High Pressure Pipe Fittings 90° Elbow, FNPT Coupling, FNPT Cross, FNPT 
45° Elbow, FNPT Ж 2UA54 | 2TY86 y 2UA48 | 2TY80 y 1LVJ3 | TRRZ4 
y 20А60 | 2TY92 yr 2ША55 | 2TY87 yw 2UM | 2TY81 РРА yr 15  — 
yr 2UA61 | 2TY93 ; yy 2UA56 | 2TY88 E 20А50 | 2TY82 EJ A" 1LVJ7 | 1RRZ8 
ж 2UA62 | 2TY94 ЙІ 2UA57 | 2TY89 yw 2UA51 | 2TY83 Ё. VA — | ARTA 
VA — |20Х741 VA 20ХҮ71 20Х726 VA 20X202 | — VM yr ilVK2 | 1RTA3 
к VA — | 2ТҮ95 \ yr 2UA58 | 2TY90 E yr 2UA52 | — RN & T ilVK4 1ВТА5 
% yr 2UA64  — «е ЕЙ; 20ХҮ72 20Х727 » ЕЙ; 20XZ03 | — е TW 1lVK6 | 1RTA7 
yr 20ХҮ92 | 2TY96 T 2UA59 | 2TY91 T 20А53 | 2TY85 w Tw ilVK8 | 1RTAO 
n T 2UA65 — = 1 20XY73 20Х728 / T 20XZ04| — 2 1lVL1 | 1RTB2 
z 20XY95 | 20Х745 1 x ZI 20XZ29 m TM Nm Half Coupling, FNPT d 
i — Д 2 Ж 2UA72 | 2UA14 
90° Street Elbow, MNPT x FNPT 1%"  |20XZ05 20Х754 Ж. үйі 2UA73 | 2UA15 
рн Ж 20А66 | 2TY98 2 20XZ06 | — ( 2 38 2UA74 | 2UA16 
yr 2UA67 | 2TY99 2" 1lVN8 | 1RTD9 6 % y 2UA75 | 2UA17 
yv 20А68 | 2UA0 2/” ТУРТ | 1RTE2 NNI T 2UA77 | 2UA19 
ЙІ 2UA69 | 2UA11 3" 1LVP3 | 1RTE4 = 
"Y y 2UA70 | 2UA12 
T 2UATi | 2UA13 D 
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PLUMBING Scan. Order. Done. —f* 
Threaded Stainless Steel Pipe Fittings Details on page A1. 


Threaded Stainless Steel Pipe Fittings, 
Class 150, 3000 & Extreme Pressure —Parker 


CLASS 3000: High pressure (1000-3000 psi). For air, water, and natural gas applications. 


304 SS | 316 SS 304 SS | 316 SS 304 SS | 316 SS 304 SS | 316 SS 
Fitting Item Item Fitting Item Item Fitting Item Item Fitting Item Item 
Description Pipe Size | Мо. No. Description Pipe Size Мо. No. Description Pipe Size | Мо. No. Description Pipe Size | Мо. No. 
Half Coupling, Socket Weld Hex Reducing Bushing, MNPT x FNPT Outlet, FNPT Square Head Plug, MNPT 
1W 1LVP5 | 1RTEG W'xW' | 1RRN7 | RTP1 W xA | 4HWEA | JHWF3 Ww 1RRK1 | ТАТКА 
dm ША 1LVP7 | 1ВТЕ8 3; xYy | 1RRN9 | 1RTP3 % x V | AHWES | 4HWF4 yr 1RRK3 | 1RTK6 
E 2%" | 1WR2 | 1RTF3 “ХИ” | 1RRP2 | TRTP5 y 20Х714 | 20XZ61 %" 1RRK5 | 1ВТК8 
" W'xVw | 1RRP4 | RTP8 7" xA | 4HWEG | 4HWF5 „ Ww 1RRK7 | 1RTL1 
& Ух у" | 1ВВРб | TRTRÍ 1 yr 20XZ15 20Х762 ЕМ 1RRK9 | 1RTL3 
қ y 4LVR5 | 1АТЕБ W'x9W | 1RRP8 | 1RTR3 Ye х1" | 4HWE7 | 4HWF6 T 1RRL2 | 1RTL5 
< Ye x Ve" | 1ВВВТ | ARTRS T 20XZ16 | 20XZ63 1W' | 1RRL4 | TRTL7 
: %'хМ' | 1RRR3 | TRTR7 м Tx2 | 4НМЕВ | 4HWF7 1%" | 1RRL6 | TRTLO 
У" х ув" | TRRR5 | ТАТА TVs" x 37" | 4HWE9 | JHWF8 2" TRRL8 — 
Hex Head Plug, MNPT y x 7" | 1RRR7 | 1RIT2 1W'x5' | 4HWF1 | 4HWF9 2W | 1RRN1 | ТАТА 
V 1RRG4 | 1RTF7 17Х | IRRR9 | 1ВТТ4 2" — |20Х766 4 ТАВМ5 | — 
ЙІ 1RRG6 | 1RTF9 TxW |1RRT2| — 2'x8 |4HWF2 |4HWGi Тее, FNPT 
yr 1RRG8 | 1RTH2 Tx9w | IRRT4 | TRIT8 Reducing Coupling, FNPT V 2UA88 | 2UA30 
Ww 1RRH1 ТАТНА Txw — |1RTUÍ Var x Ve" | 2UA78 | 2UA20 Ww 2UA89 | 2UA31 
EA 1RRH3 | 1RTH6 Tx? | TRRT8 | TRTU3 %'х% | 20А79 | 20А21 E 2UA90 | 2UA32 
T 1RRH5 | 1RTH8 т-ға TWXW | — (1ВТИ5 W'xW | 2UA80  — yw 2UA91 | 2UA33 
iw 1RRH7 | 1RTJ1 nd С 1% х 34" | 1RRU3 | TRTU7 "ХИ | 2UAB1 | 2UA23 y» 20XY81| — 
1/7 |1ВВН9 18733 %, р 1% x1" |1RRUÍi 18709 / wx% |2UA82 | — EZA 2UA92 | 2UA34 
2" 1RRJ2 | 1RTJ5 < TWxT | TRRUS | — “4 Ya" x Va" | 2UA83 — yr — |20ҮС07 
2W  |1RRJ4 | 1RTJ7 ь 1W'xWr | 1ВВ07 1RTW2 yx | 2UAB4 | 2UA26 е T 20А93 | 2UA35 
3 1RRJ6 | 1АТЈ9 be on Т" х 1" | TRRU9 | 1RTW4 Ya" x Vo" | 2UA85 | 2UA27 - T 20XY83 | 20YC08 
Li 1RRJ8 | 1RTK2 Т7" х ТИ" 1ВВ\2 | 1LTX1 TxW — |20428 1/7 |20ХҮ84 20YC09 
2"х ӯ" | TRRV4 | 1LTX3 lx | 2UA87 | 2UA29 2" 20XY85 |20YC10 
2'xT | 1RRV6 | 1LTX5 Round Cap, FNPT Union, FNPT 
2'x TW | 1RRV8 | 1LTX7 y 2UA42 | 2ТҮ74 y 2UA94 | 2UA36 
2'x1/ | 1RRW1 | 1LTX9 i 2UMS | 2TY75 i 2UA95 | 2UA37 
2T x1" | TRRW3 | 1LTY2 y 2UMA | 2TY76 yg 2UA96 | 2UA38 
2 x TV | TRRW5 | 1LTY4 h VA 2UA45 | 2TY77 y 2UA97 | 2UA39 
2%" x TW | TRRW7 | 1LTY6 "Wi yr 2UA46 | 2TY78 yr 2UA98 | 2UA40 
3xT |1RRW9 | 1LTY8 П 1 2UA47 | 2TY79 T 2UA99 | 2UA41 
3°x 17" | 1RRX2 |11171 " TW 1lVL3 | 1RTB4 
ХІУ” | 1RRX4 | 1LTZ3 iw — |1ВТВ6 
3x2 |1RRX6 | 1LTZ5 2r 1lVL7 | 1RTB8 
3'x2W' | 1RRX8 | 1LTZ7 29" 1ЦП19 | TRTD1 
4x1" | ARRY1 | 11179 3: 1LVN2 | 1RTD3 
4"x 1%" | TRRYS | 1LUM 
4x2" | 1RRY7 | 1LUAG 
4"x 2%" | TRRY9 | 100А8 
4х3 | 18822 | 1LUB1 
Extreme Pressure Instrumentation: (3001+ psi). For air, natural gas, and oil applications. 
316 316 316 316 
Max. Stainless Max. Stainless Max. Stainless Max. Stainless 
Fitting Oper. Steel Fitting Oper. Steel Fitting Oper. Steel Fitting Oper. Steel 
Pipe Press. Item Pipe Press. Item Pipe Press. Item Pipe Press. Item 
Description Size (psi) Brand| No. Description Size (psi) Brand| No. Description Size (psi) Brand| No. Description Size (psi) Brand| No. 
Extreme Pressure Instrumentation Adapter, FNPT x Male BSPP Hex Head Plug, MNPT Reducing Bushing, MNPT x FNPT 
Pipe Fittings М” 6,500 --  |60VH76 Y 9,100 Parker| 1DGR8 Va" x 76" 6,000 Parker| 1DGE1 
45° Street Elbow, FNPT x MNPT ~ М” 6,600 —  |60VH69 М” 9,100 Parker| 1DGU2 “ХИ” 6,400 Parker| 1DGE2 
ув 5,500 Parker| 5UNJ1 “ = % 5,00 — |60\Н89 М' — 7,500 Parker| 1DGR9 ` We xa" 5,300 Parker | 1DGE3 
у" 5,600 Parker| 5UNJ2 3 T ve 4900 —  |60VH62 Jm у” — 7,500 Parker 10603 В “ХИ” 6,600 Parker| 1DGE4 
¥% 5,000 Parker| 5UNJ3 " %” 4600 —  |60VH82 ¥% 7,200 Parker| 1DGT1 A E 6,400 Рагкег 1DGE5 
it 4,400 —  |60VH55 ¥% 7,200 Parker | 10604 = Ух" 4,600 Parker| 1DGE6 
Adapter, FNPT x MNPT ve 6,600 Parker 10672 Ye x М” 6,00 Parker 14М054 
i М” 6,600 —  |60VH71 %” 6,400 Parker | 14M061 M" x 58" 5,800 Parker 14М055 
90° Elbow, FNPT ч e %” 5,300 —  |60VH91 Hex Long Nipple, MNPT Зд" x VW 4,900 Parker | 14M056 
Ye" 5,500 Parker | SUNH2 ~ ~~ wW 490 — |60VH64 Y& — 9,00 Parker | 5UNH7 Reducing Hex Coupling, FNPT 
V; 5,600 Parker | 1DGH1 (0 59 460 - уны Va x Ve" 7,500 Parker | 1DFZ7 Ya" x Ve" 6,600 Parker | 1DGB7 
%' 5,000 Parker | 1DGH2 | ' 4400 — 60\Н57 У" 7,500 Parker| 1DFV7 [ „съш "x Vi" 5,200 Parker| 1DGC2 
е Ye 4500 Parker 1DGH3 — — Branch Тее, FNPT x FNPT х МАРТ ў” 7,500 Parker 1DFV6 * & ғ” % x 6" 5,200 Parker | 10603 
е % 3,500 Parker 14М057 - V 5,500 Parker| 5UNH4 W 7,500 Parker| 1DFZ8 # , &` W'xW 4,300 Parker 14M051 
90° Elbow, МАРТ iM 1” 5,600 Parker| 1DGN3 Ys 7,500 Parker| 1DFV8 t US 
& 9100 parker SUNHG 74 € 5000 Parker 106М4 ¥ x Ve 7,200 Parker | 1DFZ9 
б Т, arker VF 4,500 Parker| 1DGN5 ¥ 7,200 Parker| 1DFV9 * 
` W" 7,200 Parker 10882 Branch Тее, МАРТ 36 7200 Parker| 1DFW1 f} Steet Tee, FNPT х MNPT x FNPT 
TE — —wW 5800 Parker 1DGG3 Vi 8.000 Parker 10603 ©. УЯ 7200 Parker iDFW2 i ww Jt 5600 Parr 10613 
e 34 1,600 Parker | 1DGP4 Né 9% 7200 Parker 1061 # A 200 Cue 10814 
- A Ж 6200 Parker | 1DGP5 “Ж WxW 6,600 Parker| 106А2 $6 — 3300 Paler 141060 
90° Street Elbow, MNPT x FNPT e УХ” 6,600 Parker | 1DGA3 ER amer 
М” 5,500 Parker| 5UNJO Cross, FNPT 7 6,600 Parker | 1DGA4 ** 
у" 5,600 Parker) 1DGJ2 Н W 5600 Parker! SUNGS Y 6,600 Parker | 1DFW4 t 
3%" 5,000 Рагкег 1DGJ3 946 — 5000 Parker | 5UNHO Yo’ 6,600 Parker | 1DFW3 * Street Tee, MNPT x FNPT x FNPT 
р) Ұ 4500 Parker 1064 w 4500 Parker! SUNHT 94 x W' 6,400 Parker | 14M048 
M» 34 3,500 Parker |14M058 & , VW x Vo" 6,400 Parker | 14M049 E 
Adapter, F BSPP x MNPT 9r 6400 Parker 14M0621 g — 
Yes" 6,100 — |60VH74 Hex Coupling, FNPT 34' 6,400 Parker |14M050 * JA V&' 5,500 Parker) 5UNJ4 
М” 5,00 —  |60VH67 Y 6,400 Parker | 5UNH3 Reducing Adapter, FNPT x MNPT 6 
% 5700 —  |60VH87 7" — 6,600 Parker | 1DGB8 Ye x Ve" 6,400 Parker | BUNG7 >. 
Y 3900 —  |60VH60 tz Y" x W' 5,300 Parker | 1DGB9 Va’ x Ve" 6,600 Parker | 1DFX8 = 
3 4,600 — | 60VH80 ч %' 5,300 Parker| 1DGC1 “ХИ” 5,300 Parker| 1DFX9 Tee, FNPT 
Adapter, F BSPT x MNPT “ У" 5,200 Parker 10004 96€ x W' 5,300 Parker | 1DFY1 Y 5,500 Parker| BUNGG 
ve 6,500 —  |60VH75 ЖУ” 4300 Parker 14M052 @ Ve" x Va" 5,200 Parker| 1DFY2 Ys’ 5,600 Parker| 1DGK3 
У" 6,600 — | GOVH68 A" 4,300 Parker |14М053 й Qo 5,200 Parker | 1DFY3 9€ 5,000 Parker| 1DGK4 
% 5,300 —  |60VH88 Hex Head Cap, FNPT "^ wx% 5,200 Parker| 1DFY4 - VF 4,500 Parker| 1DGK5 
4,00 -  |60VH61 ль. М” 6,400 Parker | 1DGP9 Ye xW 4,300 Parker | 14M044 YN 3,500 Parker 14М059 
y 4600 —  |60VH81 ^ — W' 6,600 Parker| 1DGR1 Ye xw 4,300 Parker |14М045 
T 4400 — | 60VH54 d % 5,300 Parker| 1DGR2 9 x Yo" 4,300 Parker | 14M046 
e W' 5,200 Parker| 1DGR3 34 x34" 4,300 Parker 14М047 *2'L. f 2.5"L. E 3L.  174e"L. ** 1741. 
2786 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШЇ 


Download Available 
GRAINGER.COM 


PLUMBING 


Stainless Steel Pipe Fittings & Flanges 


Socket Weld Stainless Steel 
Pipe Fittings, Class 150 & 3000 


= Female connections 

Socket weld (SW) fittings attach by inserting pipe into the 
recessed area of the fitting. Pipe and the fitting are square 
cut for easy fillet welding and installation. 

Type 304 stainless steel resists corrosion caused by water, 
heat, saltwater, acids, minerals, and peaty soils. 

Type 316 stainless steel has a higher nickel content than 
304 stainless for greater corrosion resistance that resists 
corrosion from caustic chemicals, corrosive fluids, oils, and 
gases, and withstands pressure and high temperatures. 


CLASS 150: Medium-pressure (300-399 psi). For plumbing or 
welding applications with air, water, natural gas, or steam. 


316 
Stainless Steel 
Item 
Description Fitting Pipe Size No. 
Class 150 Medium Pressure Pipe Fittings 
45* Elbow 
2) ту 2ТҮ47 
90° Elbow 
yr 2TY37 
Е T 2TY38 
ү: 1w 2TY40 
e 7 2ТҮ41 
ur 2%" 2TY42 
3 2TY43 
Coupling 
` 1 2TY30 
D ТУ" 2ТҮ32 
x 4 2" 2TY33 
3" 2TY35 
Tee 
=; | yr 2TY61 
E 1? 2TY62 
) Ти" 2TY63 
% 2. 2TY65 
2%" 2TY66 
Union 
V 2TY68 
2 К 2TY69 
y T 2TY70 
P 17" 2TY71 
I Ту" 2TY72 
2" 2TY73 


CLASS 3000: High-pressure (1000-3000 psi). For natural gas, 
non-potable water, and oil applications. 


304 316 
Stainless Steel | Stainless Steel 


Fitting Item Item 
Description Pipe Size No. No. 
Class 3000 High Pressure Pipe Fittings 
45* Elbow 
үлі 20ХҮ86 20Х736 
EA 20XY87 20XZ37 
1 i 20XY88 20Х738 
: P Tw 20XY89 20XZ39 
чш 2" 20XY90 20Х740 
90% Elbow 
` VA 20XY66 20XZ21 
yr 20XY67 20Х722 
ЛЕ 20XY68 20Х723 
ТУ" 20XY69 20Х724 
2" 20XY70 20Х725 
Coupling 
y 20XY96 20X246 
x 20XY97 20X247 
R 1" 20XY98 20X248 
2 Ту" 20ХҮ99 20Х749 
2" 20XZ01 20XZ50 
Outlet 
VA 4HWG2 4HWH1 
Эв" 4HWG3 4HWH2 
y 20XZ07 20XZ56 
y 4HWG4 4HWH3 
EA 20XZ08 20XZ57 
yr 4НМ/05 4HWH4 
1: 20XZ09 20XZ58 
T 4HWG6 4HWH5 
Ти" 4HWG7 4HWH6 
Ту" 20711 {+ 20XZ60 t 
ТУ" 20Х710 7 20Х759 7 
1” 4HWG8 4HWH7 
2 20Х712 * 20YC11 * 
2" 20Х713 1 20YC12 f 
2 4HWG9 4HWH8 
Tee 
үйі 20XY76 20XZ31 
ys" 20XY77 20XZ32 
1: 20ХҮ78 20Х733 
10" 20XY79 20XZ34 
2" 20XY80 20XZ35 


#1YL. ТИЫН. * 11%6"L. 119671. 
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Stainless Steel Pipe Flanges, Class 150 & 300 


Flanges allow easy access for cleaning, 
inspection, and modification. Raised face 
flanges bolt onto pipes without needing 
welding. Slip-on flanges slip over pipe and are 
manufactured with an inside diameter slightly 
bigger than the pipe's outside diameter. The 
pipe slides through the flange and is welded 
on both sides. Socket weld flanges attach to 
pipe by inserting the pipe into the socket end 
of the flange and applying a fillet weld around 
the flange/pipe. Blind flanges, also called 
blank flanges, seal the end of piping systems 
or pressure vessel openings to test the flow of 
a gas or liquid. Butt weld flanges, also called 


welded neck flanges, attach by welding the 
pipe to the neck of the flange, transferring 
stress from the flange and the hub’s base to 
the pipe. Lap joint flanges are most commonly 
used with stub end fittings and slide directly 
over the pipe. The pipe is welded to the stub 
end, allowing the lap joint flange to rotate 
freely around the stub end and eliminating 
issues with bolt-hole alignment. Type 304 
stainless steel resists corrosion caused by 
water, heat, saltwater, acids, minerals, and 
peaty soils. Type 316 stainless steel has a 
higher nickel content than 304 stainless for 
even greater corrosion resistance. 


CLASS 150: Low-pressure 100-299 psi. For use with air, water, oil, natural gas, and steam applications. 


fo = A 
/ d 
m Ј 2 
2 2 ua 2 


XN 
x 
toy 


Class 150 Class 150 
Low Pressure Low Pressure 
Threaded Slip-On Flange 
304 316 
Stainless Stainless 
Nominal Flange Мах. Мо. ої Steel Steel 


Pipe Outside Operating Bolt | Item Item 
Size Diameter Pressure Holes| No. No. 
Class 150 Low Pressure Threaded Flanges 
Raised Face Floor Flange 


үйі 37" 150 psi 4 |4WPUG | 4WPV7 
y 3%" 150 psi 4 |4WPU7 | 4WPV8 
1 47" 150 psi 4 |4WPU8 | 4WPV9 
1и" 4%" 150 psi 4 | 4WPUS | 4WPW1 
1 5 150 рві 4 |4WPV1 | AWPW2 
2" 6 150 psi 4 | 4WPV2 | 4WPW3 
20" T 150 psi 4 |4WPV3 | 4WPW4 
3 TW 150 psi 4 |4WPV4 | AWPWS 
6 11" 150 рві 8 |60WJ88 | AWPW7 


304 316 
Stainless Stainless 
Nominal Flange Мах. Мо. ої Steel Steel 


Pipe Outside Operating Bolt | Item Item 
Size Diameter Pressure Holes| No. No. 
Class 150 Low Pressure Slip-On Flanges 
Raised Face Slip-On Flange 


TW 49 150 psi 4 |4HWT3 == 
2^ 6 - 4 —  |60WK28 
2" 6 150 рві 4 |4HWTS E 
3 TW. = 4 —  |60WK29 
3 тү" 150 psi 4 |4HWT7 = 
4" 9" 150 psi 8 | 4HWT8 | 4HWU9 
6 11 150 рві 8 | 4HWT9 | 4HWX1 


Class 150 Low Pressure Socket Weld Flanges 
Raised Face Schedule 40 Socket Weld Flange 


V 3%" 275 psi 4 | 1RUK2 == 
Ww 3%" = 4 — 60М/К31 
% 378 275 psi 4 | 1RUK3 = 
У" 378 = 4 —  |60WK32 
1' AW 275 psi 4 | 1RUK4 — 
1 AW = 4 —  |60WK33 
1W 4% 275 psi 4 | 1RUKS = 
10" 5" 275 psi 4 | 1RUK6 E 
TE 5 - 4 —  |60WK35 
2" 6 150 psi 4 |4HWX7 = 

2" 6 = 4 —  |60WK36 
ПА T 275 psi 4 | 1RUK8 = 


CLASS 300: Medium-pressure 300-999 psi. For use with air, water, natural gas, and steam applications. 


,-” дағ 
/ VN, | 
La ДА... 
Class 300 Class 300 
Medium Pressure Medium Pressure 
Blind Socket Weld 
304 316 
Stainless Stainless 
Nominal Flange Мах. Мо. ої Steel Steel 


Pipe Outside Operating Bolt | Item Item 


Size Diameter Pressure Holes| Мо. No. 
2%" T = 4 —  |60WK37 
Lu 9 — 8 —  |60WK38 


Class 300 Medium Pressure Threaded Flanges 
Raised Face Threaded Flange 


y 3%” 720рі 4 | 4HVL4 | 4HVN4 
ux 4%” — T20psi 4 | 4HVL5 | 4HVN5 
T 44 720р5ї 4 | 4HVLG6 | 4HVNG 
Туи" 5%" 720 psi 4 4HVL7 | 4HVN7 
Ту" 6/6 720 psi 4 4HVL8 — 
Ту" 6%" 720 psi 4 — A4HVN8 
2 6%" 720 psi 8 4HVL9 | 4HVN9 
2W TW 720 psi 8 4HVN1 | 4HVP1 
3" 8” 720 psi 8 4HVN2 — 
4 10" 720 psi 8 4HVN3 — 
Class 300 Medium Pressure Blind Flanges 
Raised Face Blind Flange 
VA 3%” 720 psi 4 4HWC4 — 
4 720 psi 4 4HWC5 | 4HWD5 
1" LU 720 psi 4 4HWC6 | 4HWD6 
1 5 720 psi 4 4HWC8 | 4HWD8 
ЕЙ 6%" 720 psi 8 4HWC9 | 4HWD9 
210" TW 720 psi 8 | 4HWD1 | 4HWE1 
3" 8A" 720 psi 8 | 4HWD2 | 4HWE2 
4 10" 720 psi 8 | 4HWD3 | 4HWES 


304 316 
Stainless Stainless 
Nominal Flange Мах. Мо. ої Steel Steel 
Pipe Outside Operating Bolt | Item Item 
Size Diameter Pressure Holes | Мо. No. 
Class 300 Medium Pressure Slip-On Flanges 
Raised Face Slip-On Flange 


VÀ ЕРДІ 720 psi 4 | 4HVP4 | 4HVR4 
T LU 720 psi 4 | 4HVP6 | 4HVR6 
Ту" БУД 720 psi 4 | 4HVP7 = 
1% 6%" 720 psi 4 | 4HVP8 | 4HVR8 
2 6%" 720 psi 8 | 4HVP9 | 4HVR9 
2” TW 720 psi 8 | 4HVR1 | 4HVTÍ 
3 8W 720 psi 8 | 4HVR2 | 4HVT2 
4 10 720 psi 8 | 4HVR3 | 4HVT3 


Class 300 Medium Pressure Socket Weld Flanges 
Raised Face Schedule 40 Socket Weld Flange 


Ww ЕЛІ 720 psi 4 | 4HVT4 | 4HVU4 
x 4% 720 psi 4 = 4HVUS 
T. LU 720 psi 4 | 4HVT6 | 4HVU6 
ти" БИ" 720 psi 4 | AHVT7 — 
Ту" бу" 720 psi 4 | AHVT8 — 
Ту" БИ" 720 psi 4 — 4HVU8 
2 б" 720 psi 8 | 4HVT9 — 
2W TW 720 psi 8 | AHVU1 | 4HVXi 
3 8и" 720 psi 8 | 4HVU2 | 4HVX2 
4 10" 720 psi 8 | 4HVU3 | 4HVX3 


Class 300 Medium Pressure Butt Weld Flanges 
Raised Face Schedule 40 Weld Neck Flange 


ye" 3%" 720 psi 4 4HVX4 — 
ys" 4%" 720 psi 4 4HVX5 — 
ys" 4% 6 720 psi 4 — 
1" 4 720 psi 4 — 
1 БИ" 720 psi 4 — 
1” 64e 720 psi 4 4HVX8 
2 6 720 psi 8 4HVX9 
ИА TW 720 psi 8 4HVY1 
Ex gu" 720 psi 8 4HVY2 
4 10" 720 psi 8 4НУҮЗ 
Class 300 Medium Pressure Lap Joint Flanges 
Lap Joint Flange 
T 47," 720 psi 4 — 
1 БИ" 720 psi 4 — 
1 64e 720 psi 4 — 
2" 6 720 psi 8 — 


PLUMBING 
Sanitary Fittings, Clamps, Gaskets & Butterfly Valves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Sanitary Stainless Steel Sanitary Stainless Steel 
Tube and Clamp Fittings Clamps and Hangers 
Clamp connections allow easy assembly and disassembly of process lines and Clamps are 0.D. polished to a smooth finish and are used with 3-A 
equipment. 180 Grit 1.D./150 Grit O.D. surface finish. Unions connect with heavy- | Certified fittings. Hangers have hexagonal shape with either Alcryn 
duty clamps and sanitary gaskets. 3-A Certified. Gaskets sold on page 2788. grommets or polypropylene inserts. 
T304 SS |T316L SS T304 SS |T316L SS * -— - 
Item Item Item Item Ж 7 i У і %- ғ % 
Description Tube Size No. No. Description Tube Size No. No. 9 7 КО [4 / d 
Concentric Reducer, Clamp Heavy Wall Tank Ferrule, Clamp ч Hex Hanger Hex Hanger 
1 %inx 1 in | 11P821 | 11P832 Tin 11L917 | 111923 : T304 Stainless Steel with Grommets, | with Insert, 
inx1in in -Piece eavy ign- or cryn 
2inxtin | 11P822 | 11P833 Thi 111018 | 111024 3-P H High | F T304 SS/AI T304 SS/PVC 
2inx 1 іп | 11P823 | 11P834 2 in 111919 111025 Segment Duty | Pressure | E-Line Tube Item Item 
z% inx 1 іп 11P824 | 11P835 2%]п 111920 | 111926 Clamp | Clamp | Clamp | Clamp _ Size No. No. 
v. 2 2i5inx2in | 11Р825 | 11836 Зіп 111021 | 111027 For Item Item Item Item “Напцеге 
/ Зіпхі іп | 11P826 | 11Р837 4in 111922 | 111928 Tube Size | Мо. No. No. No. Yin 118108 118116 
3inx2in | 11P827 | 11P838 — Hose Barb Adapter, Clamp x Hose Barh Clamps | 3A in 11R109 11R117 
Зіпх2 іп | 11P828 | 11P839 win 11L947 Yin, Yin) -- | 11P804 | 11P815 | — Tin 118110 118118 
4inx2in | 11Р829 | 11P840 34 in — |11948 | iin 17 in TÍP81U | ТІР805 | ТІР816 |11Р985 — 1 іп 11В111 118119 
4іпх2 in | 11Р830 | 11844 „== 1in 111941 111049 Zin | 11Р811 | 11Р806 | 11Р817 |11Р9866 2 in 118112 118120 
4inx3in | 11Р831 | 11P842 “а T%in 111942 111050 2 іп | 11Р812 | 11Р807 | 11Р818 |11Р987 2 in 118113 118121 
Elbow, 45°, Clamp e 2 in 11L943 111951 3in | ТІР8ІЗ | 11Р808 | TIP819 | T1P988 — 3in 118114 118122 
Tin 11D024 | 11D030 Eo. 2 іп  |11L944 | 111952 4in | 11Р814 | 11Р809 | 11Р820 | 11Р989 4іп 118115 118123 
ТУ іп |110025 | 110031 3in 111945 | 11P765 
2 in 110026 | 110032 4 in 111946 | 11P766 
2 in 11D027 | 11D033 Long Tank Ferrule, Clamp pass 
3 in 110028 | 110034 Tin 111929 | 111935 Р 
а 4in 11D029 | 11D035 Sy T%in  |11L930 111936 53CT94 ДЕ, == Body & 
Elbow, 90°, lamp 2in 11L931 | 11L937 = Disc Material 
—- Tin 11D012 | 110018 e, 2%in  |11L932 | 11L038 Sanitary иш, mS NL 
Tin  |11D013 | 110019 ЕШ 112933 | 11939 ainless Stainless 
\ 2іп 110014 | 110020 112934 | 111940 Stainless Steel , Steel | Steel 
21 n 110015 110052 — camp MP 1р7 B rfiv Val EA [eer [^k No. 
b In In ize eng 0. 0. 
4in 11D017 | 11D023 Ser » T%in  |1iP768  11P774 utte y a ves | Trigger 
Elbow, 90*, Clam NN 3” 2 in 11P769 11Р775 | a Max. pressure: 145 psi Tin 2 19% in |53СТ94 |53С001 
1P867 | 11P873 ‹ ә, 2%п | 11P770 | 11P776 : 22 " T%in 234in |53CT95 |53CU02 
( P. а! ҢА in НЕН | Тетр. range: 19" to 200 F 2s 3s 886197 [S3CUD 
In in "n In 32 ІП 
>> — 23 11870 TIPB76  'Roll-On Ferrule, Clamp Feature 32 Ra I.D. surface finish, silicon seats, “з “39віп 53CT98 |53CU05 
"e; 3in 11P871 | 11P877 Tin 11L890 | 11L896 and clamp-style connection. 4in 43 іп |53CT99 |53CU06 
= 4in 11Р872 | 11P878 T%in  |11L891 | 111897 
Equal Tee, Clamp 2in 11L892 | 11L898 
WEE Е "s НШЫ Ru o 
5 in in - Ріре verall Нет 
ag! 2in 11D038 | 11L872 4 in 111895 | 111902 Sanitary Size Length Мо. 
2 in 111867 | 111873 Short Ferrule, Clamp Е Clamp x Clamp 
3in 1111868 | 111874 Yin — | 111909 Yin 3 іп 114421 
- cii LIES 1111875 Si in — |11910 Stainless 11A421 Yin “іп 11A422 
Female Adapter, Clamp x FNP 4 1in 11L903 | 11L911 lin 47 іп 11A423 
Е “Ain D 11P779 | 11P785 { E Twin | 111904 111912 Steel 2-Way Twin 5 іп 110424 
азы Hee WB (07 o qM HEE | Ball Valves т. 
a 2 іп | 11P782 | 11P788 3in 111907 111915 іп іп 427 
a 3in 11Р783 | 11P789 4in 111908 | 111916 = Temp. range: -65° to 320°F В Zn ose TIRES 
4i 11Р784 | 11Р790 lid E ‚ бї : ; tt tt 
Ferrule, Clamp 7 Solid End Can, tin | — | тїртат | Design allows for unrestricted flow through valve. Can 7 ab ар 
= ils 111876 11.884 mA n a 11Р791 тр be serviced without complete removal from line. 316 "n KS Т1М30 
2 2 = " ; В 2 
ум E Hj ІШЕ 4 4 2 in 110792 119799 1. Steel construction with de seats. 20 Ra I.D. Tye in 8%:іп 11432 
^ 2 in à in inish. Full port style. Blowout-proof stem. Pad lockable 2in 6 %a іп 11A433 
wo» — 3h TU T Ws іп 110794 11Р802 | handle is AISI-304 stainless steel. Seats in compliance 252117001" 11М34 
біп 11Р796 = with FDA Regulations. 4in 9%віп 11A436 
Temp. Chart H 
mi T ; Sanitary Gaskets Rubber Fab 
- 0 Б 
РТҒЕ -100 to 500°F Tri-Clamp—Gaskets are used to Orifice Plate—Allow flow rate 
SES IDEE 12N539 — seal clamp connections in sanitary adjustment, backflow balance, 
Tuf-Flex -20 to 300°F pipe lines. For use in the beverage, and back pressure equalization 
Platinum biotech, dairy, food, pharmaceuti- during sterilizing in place (SIP) 
EPDM | BUNA | PTFE | Silicone | FKM i 
mule Mem | Mam | Mur | MEAS. ры» һ TUF- cal, and other sanitary process procedures. 
Size | No. | No. | No. No. No. BUNA | EPDM | FKM Silicone STEEL® applications. Buna М material does I-Line—Designed for use in 
Tri-Clamp Gaskets Tube Item Item Item | Item | Item not meet USP Class VI and is not : a i 
Win | SPXY1 | 5PXZ0 | 5PYC7 | 5РҮАВ |5PXZ9 Size | No. No. No. | No. | No. f sanitary piping systems in the 
Yain | BPXY2 |BPXZ1 | 5PYC8 | 5PYAS |5PYAO  Tri-Clamp Detectomer Metal Detectable/X- ADI free. beverage, dairy, food, and pharma- 
Tin | BPXY3 5РХ72 | BPYCO | 5PYCO |5PYAi Вау Inspectable Sanitary Gaskets А Кае н d 
1 in| 5PXY4 | 5PXZ3 | 5PYDO | 5PYCi | 5PYA2 iin |12N554 | 112819 | 112827 12N562 124570 Tri-Clamp Detectomer ceutical industries. 
2in | SPXYS 5РХ24 SPYDI  SPYC2 5РҮАЗ Тіп 12N555 112820 112828 12N563 12N57! Metal Detectable/X-Ray f z 
2%in| 5PXY6 | 5PXZ5 | 5PYD2| 5PYC3 |5PYAA 2in |12N556 117821 112829 12N564 12N572 Tuf-Flex—Innovative unitized 
Зіп | 5PXY7 | 5PXZ6 5PYD3 5PYC4 |5PYA5 2 i in 12N557 112822 112830 12N565 12N573 Inspectable—Allow metal and asket has high standards for 
4in | SPXY8 | 5PXZ7 SPYD4| SPYCS 5РҮА6 Зіп  12N558 112823 117831 12М566 120574 y-ray detection equipment to gasket 19 . 
біп | 5PXY9 | 5PXZ8 | 5PYD5| 5PYC6 |5PYA7 іп |12N559 112824 112832 12N567 12N575 instanti сае: and reiect orod flexibility, performance, and purity. 
Tube ion stainless Plate TUF: ee Ды Жары ан with een Specifically designed for critical 
BUNA- | BUNA- | TUF- — Size | No. Tube Item PTFE STEEL® gasket material requirements in biotechnology, 
Flat BSB |STEEL®  Tri-ClampScreen Size No. Tube | Item Item Н pharmaceutical, ultrapure water, 
Tube | item | item | fem Балан КЕРЕ mius Мо. No. Bevel Seat—Designedforuse апо WFI(water-for-injection) 
Bevel Seat T%in | SPYJ4 1 %in| БРҮКО 1%in| 5PYL2 | — іп sanitary piping systems in the — applications. 
1% in| 5PYD7 | 5PYK6|35YX27 2іп | SPYJ5 2іп 5PYK1 2in | 5PYL3 35ҮХЗІ |, dairy. food. and ph d 
2in | 5PYD8 | 5PYK7|35YX28 2 iin | SPYJ6 2/іп 5PYK2 2 in| SPYL4 35ҮХ32 VeVerage, dairy, 1004, and pharma- oct ecreen. -Extended sock- 
2% in| 5PYD9 5РҮК8 35YX20 — 3in | 5PYJ7 Зіп БРҮКЗ зїп | 5PYL5 |35ҮХ25 ceutical industries. ; 
Зіп | 5PYEO |5PYK9 35YX30 “іп | 5PYJ8 410 5PYK4 4in | 5PYL6 35ҮХ24 Shaped mesh gaskets are inserted 
PTFE/EPDM PrFE/EPpy — Tri-Clamp Screen—Help elimi- ^ into the inside of stainless steel 
PUMA UH mA EPDM:10 EPDM:16 ША nem TUUS tem nate particulates to protect fill and tubing and provide filtration for 
Tube Wem | Nem |. Wem | item: тиек бақа 2in 38n090 — finish sterile products, spray balls, а greater soil retention. os up 
ize No. No. No. No. %2 in 38R086 2 Y in 38R091 and spray nozzles. to 300% more open area for 3009 
Sock Screen Gaskets Yin | 38R087 зїп | 38R092 pray nozee s i ^ Acts 7o 
1 Vein | 38R184 | 38R186 | 38R188 | 388190 Tin 38R088 4in 38R093 more soll сопесцоп Capability than 
2in | 388185 | 38R187 | 38R189 388141 1 ?in | 388089 6 in 38R094 conventional screens. 
2788 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Brass & Bronze Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40, 80 & Instrumentation Darker 


Fully Threaded Low-Lead Pipe is precision machined for leak-free connections between pipe and fittings. 

Brass is strong, highly conductive, maintains machineability at high temperatures, and resists corrosion from water, heat, acids, minerals, and peaty soils. It's 
compatible with stainless steel, copper, or zinc piping. Bronze is a metal alloy of copper and tin and resists corrosion from saltwater and has higher heat and elec- 
tric conductivity than most metals. Pipe and nipples connect with pipe fittings to transport air, drinking water, flammable gases, slurries, and chemicals in plumbing 
applications for residential and commercial buildings. Threaded connections use PTFE tape to secure seal. 


SCHEDULE 40: Low-pressure (100-299 psi). Schedule 40 pipe and nipples have thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80. Low-lead items are rated for use with 
rinking water. 


~. 6 ө 


Unthreaded Low Instrumentation 


Fully Threaded Threaded on 
Pressure Pipe k А Threaded оп 
Nipple Both Ends Nipple Both Ends Nipple 
Overall Length Max. 
12" 3-ft 6-ft Overall Maximum Max. Operating Operating ltem Pkg. 
Maximum Item Item Item Item Length Steam Pressure Pressure Temp. Brand No. Qty. 
Nominal Pipe Size Operating Temperature No. No. No. 38" Nominal Pipe Size 
Schedule 40 Bronze Unthreaded Low Pressure Pipe 16 276 psi 9 4509: 276 psi@450°F 400 °Е — 1VGL5 1 
V 400 °F 4GRU5 4GRV5 4GRW5 2" 276 psi @ 450°F 276 psi Q 4509: 4009Ғ — TVGL7 1 
VA 400 °F 4GRU6 — 4GRW6 2%" 276 psi @ 450?F 276 psi@450°F — 400^F — 1VGL9 1 
38 400 °F 4GRU7 4GRV7 4GRW7 3 276 psi 9 450°Е 276 psi 9 4509: X 400^F — 1VGN2 1 
y 400 °F 4GRU8 = 4GRW8 күйі 276 psi @ 450°Е 276 psi 9 4509: 4009Ғ -- 1VGNA 1 
y" 400 °F — — 4GRW9 4 276 psi @ 450°Е 276 psi @ 450?F 4009Ғ — 1VGN6 1 
T 400 °F 4GRV1 4GRW1 4GRX1 Nipple 5 276 psi 9 450°F 276 psi@450°F — 400^F — 1VGN8 1 
TW 400 °F — 4GRW2 4GRX2 6 276 psi 9 4509: 276 psi@450°F 400%Ғ -- 1VGP1 1 
T 400 °F 4GRV3 4GRW3 4GRX3 7 276 psi @ 4500: 276 psi @ 450?F 400 °Е — 40871 1 
2 400 °F — 4GRW4 4GRX4 8" 276 psi @ 450°F 276 psi@450°F 4009Ғ = 4GTM 1 
Maximum 9" 125 psi 9 150°Е 200 psi@150°F 400 °Е — 4GTC7 1 
Nominal Overall Maximum Maximum Operating Item 10" 276 рѕі @ 450°Е 276 рѕі@ 450° 400%Ғ — 4GTE1 1 
Pipe Size Length Connection Type Steam Pressure Operating Pressure Temperature Мо. 12 276 psi @ 450°Е 276 psi @ 450?F 400 °Е — 4GTG7 1 
Schedule 40 Low-Lead Brass Fully Threaded Nipples 18 276 psi @ 450°F 276 psi @ 450°F 400 °F — 4GTJ1 1 
Ve 1%! MNPT 1200 psi 1000 psi @ 200°F 250?F 46М479 Pipe 2-ft 276 psi @ 450° 276 psi@450°F 400 °% = 4GTK2 1 
үлі Ww MNP 1200 psi 1000 psi (2 200°F 250 °Е 46М478 р 3-ft 276 рѕі @ 450°Е 276 psi@450°F 400%Ғ -- 4GTL3 1 
y Ту" МЇРТ 1200 psi 1000 psi @ 200°F 250°F 46М474 6-ft 276 psi 2 450°F 276 psi@450°F 400 °Е = 4GTR6 1 
V 2" MNP 1200 psi 1000 psi @ 200°F 250°F 46М473 12" Nominal Pipe Size . è 
ЕУ 164" MNPT 1200 psi 1000 psi @ 200°F 250?F 46М477 Ty" 267 psi @ 450°F 267psi9 450°Е 4009Ғ = TVGP5 1 
Ww Sy" MNP 1200 psi 1000 psi @ 200°F 250°F 46М476 2 267 psi @ 4509: 267 psi @ 4509: 400 °Е — 1VGP7 1 
yv 176 MNPT 1200 psi 1000 psi @ 200°F 250°F 46М475 2%” 267 psi@450°F 267 psi@450°F 400 °F = TVGP9 1 
Schedule 40 Bronze ІШ Threaded Low Pressure Nipples 3 267 psi 450"F 267 psi @ 450°Е 400 °Е — 1VGR2 1 
V 9%” . MBSPTxMNPT 373 psi @ 450°F 373 psi @ 450°F 400 °F 4TJK4 ЗИ" 267 psi@ 450°F 267 psi@450°F 400 °Е — 1VGR4A 1 
Ww y MNP 373 psi @ 450°F 373 psi @ 450°F 400 °F 1VGG3 4 267 psi @ 4509: 267 psi @ 4509: 400 °Е — 1VGR6 1 
yr Ж МЇРТ 282 psi @ 450°Е 201 psi @ 450°F 400 °F 1V6J3 5 267 psi @ 450°F 267 psi @ 450°F 400 °Е = IVGR8 1 
ЕУ T MNP 276 psi @ 450°F 276 psi @ 450°F 400 °F 1VGL3 Nipple 6" 267 psi © 450°F 267 psi @ 450°F 400 °Е — 1VGTi 1 
y TW. MNPT 267 psi @ 450°F 267 psi @ 450°F 400*F ^ 1VGP3 6)” 267 psi@450°F 267 psi@450°F 4009Ғ = 4GRX8 1 
yv 1 MBSPT x MNPT 953 psi @ 300°F 240 psi @ 450°F 400 °F ATJK8 T 267 psi @ 4509: 267 psi@450°F 4009Ғ -- 40822 1 
yr 1%" MNP’ 953 psi @ 300°F 240 psi € 450°F 400 °F 1VGT3 8 267 psi @ 450°F 267 psi @ 450°F 400 °Е = 4GTAS 1 
3 298 MNP 576 psi @ 300°Е 144 psi @ 450°F 400 °F 1VHD8 9% 267 psi 9 4509: 267 psi @ 4500: 400 °Е — 46TC8 1 
4" 278 MNP 561 psi @ 300°F 140 psi @ 450°F 400 °F 1VHE4 10" 267 psi © 450?F 267 psi@450°F 400 °F — 4GTE2 1 
Max. 11 125 psi 9 1509: 200 psi@150°F 400 °Е — 4GTF5 1 
Overall Maximum Max. Operating Operating Нет Pkg. 12 267 psi @ 450°F 267 psi@450°F 400%Ғ == 46708 1 
Item Length Steam Pressure Pressure Temp. Brand No. Qty. 18" 267 psi @ 45009: 267 psi @ 450°F 400 °F — 46TJ2 1 
Schedule 40 Bronze Threaded on Both Ends Pipe & Nipples, MNPT Connection Pipe 2-ft 267 psi @ 45046 267 psi @ 450°F 400 °Е — 4GTK3 1 
Ув" Nominal Pipe Size p 3-ft 267 psi @ 450°F 267 psi  450^F 400 °F — 4GTLA 1 
Т" 373 psi @ 450?F 373 psi@450°F 400° — 1VGG5 1 4-ft 267 psi @ 450°F 267 psi @ 450° 400%Ғ — 4GTN5 1 
2 373 psi 9 450°F 373 psi @ 450?F 400 °Е — 1VGG7 1 34" Nominal Pipe Size 
2" 373 psi @ 450°Е 373 psi@450°F 400 °F — 1VGG9 1 Ту" 953 psi @ 300°Е 240 psi 9 450°Е 400 °F — 1VGT5 1 
З" 373 psi @ 450°Е 373 psi@450°F 400 °F — iVGH2 1 2" 953 psi @ 3000: 240 psi @ 4500: 400 °F — 1VGT7 1 
370" 373 psi 9 450°Е 373 psi@450°F 400 °F = 1VGH4 1 20" 953 psi @ 300°F 240 psi 9 450°Е 400 °F — 1VGT9 1 
T 373 psi © 450°Е 373 psi@450°F 4009Ғ = 1VGH6 1 3 953 psi 9 300°F 240 psi@450°F 400 °Е — 1VGU2 1 
5 — — 400 °F — 1VGH8 1 күйі 953 psi @ 300°F 240 psi 9 45006: 400 °Е — 1VGU4 1 
Nipple 6 373 psi 9 450^F 373 psi@450°F 400 °Е — WGIT 1 4 953 psi @ 300°F 240 psi 9 450°F — 400^F — 1VGU6 1 
6%" 373 psi @ 450?F 373 psi 9 450?F 400° — 4GRX5 1 5 953 psi © 300°F 240 psi @ 4500: 4009Ғ = 1VGU8 1 
T 125 psi @ 150?F 200 psi @ 150?F 4009Ғ — 4GRY8 1 Nipple 6 953 psi 9 3009 240 psi @ 450°F 400 °Е — 1VGV1 1 
8" 373 psi @ 450°F 373 psi@450°F 4009Ғ — 4GTA2 1 б” 953 psi © 300°F 240 psi@450°F 400 °Е — 4GRX9 1 
9" 373 psi @ 450?F 373 psi 9 4509: 4009Ғ — 46TC5 1 T 953 psi? 300°F 240 psi @ 4509: 4009Ғ — 46873 1 
10" 373 psi 9 450°F 373 psi@450°F 4009Ғ — 4GTD8 1 8 953 psi © 300°F 240 psi@450°F 400 °Е — 4GTA6 1 
11" 373 psi 9 4509: 373 psi 9 4509: 400%Ғ -- 4GTF2 1 9 953 psi @ 300°F 240 psi @ 450°F 400 °Е -- 46104 1 
12" 373 psi @ 450?F 373 psi@450°F 400 °Е — 4GTG5 1 10" 953 psi © 300°F 240 psi@450°F 4009Ғ — 4GTE3 1 
18" 373 psi @ 450?F 373 psi@450°F 400 °F — 4GTH8 1 11" 953 psi @ 300°F 240 psi@450°F 400 °F — 4GTF6 1 
2-ft 373 psi @ 450°F 373 psi@450°F 400° = 4GTJ9 1 12" 953 psi © 300°F 240 psi @ 4509: 4009Ғ -- 40709 1 
Ріре 3-ft 373 psi 9 450°Е 373 psi@450°F 400%Ғ — 4GTL1 1 2-ft 953 psi 9 300 240 psi @ 450°F 400 °Е — 4GTKA 1 
4-ft 373 psi @ 450?F 373 psi@450°F 400 °Е — 4GTN2 1 Pipe 4-ft 953 psi © 300°F 240 psi @ 450^F 4009Ғ — 4GTN6 1 
6-ft 373 psi 9 450?F 373 psi@450°F 400 °Е — 4GTR4 1 р 5-ft 953 psi © 300°F 240 psi@450°F 400 °F — 4GTP7 1 
TA" Nominal Pipe Size 6-ft 953 psi @ 300°F 240 psi 0 450° 400 °F — 4GTR8 1 
1 282 psi @ 450?F 201 psi @ 4509: 400° = 1VGJ5 1 1" Nominal Pipe Size 
2" 282 psi © 450°Е 201 psi@450°F 4009Ғ = 1VGJ7 1 1/7 755 psi @ 300°F_ 190psiQ 4509: 400 °Е — 1VGV3 1 
2" 282 psi 9 450°Е 201 psi @ 450?F 400 °F — 1VGJ9 1 2" 755 psi @ 300°F 190 psi@450°F 400 °F — 1VGV5 1 
3 282 psi @ 450°Е 201 psi@450°F 400 °Е — 1VGK2 1 2%" 755 psi 9 300°F_ 190 psi @ 4509: 400 °Е -- 1VGV7 1 
370" 282 psi @ 450?F 201 psi @ 450°F 400° — 1VGK4 1 3 755 psi 9 300°F 190 psi@450°F 4009Ғ — 1VGV9 1 
T 282 psi © 450?F 201 psi@450°F 4009Ғ = TVGK6 1 37" 755 psi@300°F 190 psi @ 450?F 4009Ғ — i1vGW2 1 
5; 282 psi @ 450°Е 201 psi 9 450?F 4009Ғ — 1VGK8 1 4 755 psi 9 300°Е 190 psi @ 450?F 400 °Е — ivGw4 1 
Nipple 6 282 psi @ 450°Е 201 psi@450°F 400 °Е — TVGL1 1 5 755 psi 9 3009: 190 psi 9 4509: 400 °Е — 1VGW6 1 
6%" 282 psi 9 450?F 201 psi @ 4509: 400 °Е -- 4GRX6 1 Nipple 6 755 psi 9 300°Е 190 psi@450°F 400%Ғ — 1VGW8 1 
T 282 psi © 450°F 201 psi@450°F 4009Ғ = 4GRY9 1 6/7 755 psi@300°F 190 psi@450°F 4009Ғ = 46ВҮї 1 
8" 282 рѕі @ 450°Е 201 psi@450°F 4009Ғ -- 4GTA3 1 T 755 psi 9 300°Е 190 psi@450°F 400 °Е -- 460824 1 
9 282 psi @ 450°F 201 psi@450°F 400 °Е -- 46706 1 8 755 psi 9 300?F 190 psi 9 4509: — 400^F — 4GTA7 1 
10" 282 psi 9 4509: 201 psi@450°F 400 °F = 46100 1 % 755 psi 9 3009: 190 psi 9 4509: 400%Ғ — 46101 1 
11" 125 psi @ 150°F 200 psi@150°F 400 °F = 4GTF3 1 10" 755 psi @ 300°Е 190 psi@450°F 400 °Е = 4GTE4 1 
12" 282 psi 9 450°Е 201 psi 9 450?F 400° — 46766 1 TE 755 psi @ 300°Е 190 psi@450°F 400 °Е — 4GTF7 1 
18 282 psi 9 4509 201 psi Q 4509: 400 °Е — 4GTH9 1 12" 755 psi 9 300°Е 190 psi 9 450°F 400%Ғ — 4GTHi 1 
2-ft 282 psi @ 450°F 201 psi@450°F 400 °F = 4GTK1 1 18" 755 psi © 300°F 190 psi@450°F — 400*F = 46TJ4 1 
Pipe 3-ft 282 psi 9 450°Е 201 рѕі@ 450° — 400^F — 4GTL2 1 Pipe 2-ft 755 psi @ 3009 190 psi @ 450°F 400%Ғ = 4GTK5 1 
P 4-ft 282 psi @ 450°Е 201 psi @ 450?F 4009Ғ — 4GTN3 1 р 3-ft 755 psi © 300°F 190 psi@450°F 4009Ғ — 4GTL6 1 
5-ft 282 psi 9 45096 201 psi@450°F 4009Ғ -- 4GTP4 1 6-ft 755 psi 300°F 190 psi@450°F 400 °F = 4GTR9 1 
6-ft 282 psi @ 450°Е 201 psi 9 4509: — 400^F — 1 
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[ continue] 
Brass & Bronze Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40, 80 & Instrumentation 


SCHEDULE 40: Low-pressure (100-299 psi). Schedule 40 pipe and nipples have thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80. Low-lead items are rated for use with 
drinking water. 


Item 


114" Nominal Pipe Size 


Nipple 


Pipe 


1%" Nominal T Pipe Size 


Nipple 


Pipe 


Max. 
Overall Maximum Max. Operating Operating Кет Pkg. 
Length Steam Pressure Pressure Temp. Brand No. Qty. 
Schedule 40 Bronze Threaded on Both Ends Pipe & Nipples, MNPT Connection (Cont.) 
1%" 796 psi @ 300°F 201psiQ 450°F 400 °Е = 1VGX1 1 
2" 796 psi & 300°F 201 psi@450°F 4009Ғ — 1VGX3 1 
217 796 psi @ 3006 201 psi@450°F 400%Ғ = 1VGX5 1 
3 796 psi & 300°F 201 psi@450°F 400 °F = 1VGX7 1 
3%” 796 psi@300°F 201 psi@450°F 400 °% = 1VGX9 1 
4 796 psi @ 300°F 201 psi@450°F 4009Ғ — 1VGY2 1 
5 796 psi @ 3000: 201 psi  450?F 4009Ғ — 1VGY4 1 
6 796 psi@300°F 201 psi@450°F 4009Ғ — 1VGY6 1 
617 796 psi @ 300 201 psi@450°F 400%Ғ = 4GRY2 1 
T 125 psi@150°F 200 рѕі @ 150°Е 400%Ғ — 4GRZ5 1 
8" 125 psi @ 150"F 200 psi@150°F 400 °F = 46ТА8 1 
9 125 psi@150°F 200 psi@150°F  400*?F - 46102 1 
12" 796 psi @ 300°F 201 psi 2 450"F 4009Ғ = 4GTH2 1 
18" 796 psi@300°F 201 psi@450°F 4009Ғ = 4GTJ5 1 
2-ft 796 psi @ 300°F 201 psi 2 4509: 4009Ғ = 4GTK6 1 
4-ft 796 psi & 3000: 201 psi@450°F 400 °% — 4GIN8 1 
6-ft 796 psi & 3000: 201 psi 2 450°Е 4009Ғ = 461711 1 
y 731 psi 300°F 184psiQ 450°F 400 °Е = 1VGY8 1 
2" 731 psi @ 300°F 184 psi @ 450°Е 400 °F = 11621 1 
2/7 73i рѕі @ 300°F 184 psi@450°F 400 °F = 1V674 1 
3 731 psi 300°F 184 psi@450°F 4009Ғ = 10627 1 
3%" 731 psi@ 300°F 184 psi@450°F 4009Ғ = 1VHM 1 
4 731 psi @ 3000: 184 psi @ 450?F 4009Ғ — 1VHA3 1 
Б 731 psi @ 3000: 184 psi@450°F 4009Ғ — TVHAS 1 
6 731 psi @ 300^F 184 psi@450°F 4009Ғ — ТУНАТ 1 
6v; 125 psi@150°F 200 psi@150°F 400 °%Е = 4GRY3 1 
T 731 psi 300^F 184 psi @ 450?F 400 °F = 46826 1 
8 731 psi @ 300°F 184 psi @ 450?F 4009Ғ — 4GTA9 1 
9" 731 psi @ З00°Е 184 psi@450°F 400 °F — 4GTD3 1 
TT. 731 psi 300^F 184 psi@450°F 4009Ғ — 4GTF9 1 
12" 731 psi @ 300^F 184 psi @ 450?F 4009Ғ — 4GTH3 1 
2-ft 125 psi @ 150°Е 200 psi@150°F 4009Ғ — 4GTK7 1 
6-ft 731 psi 300^F 184 psi@450°F 4009Ғ - 461712 1 


Item 


2" Nominal Pipe Size 


Nipple 


Pipe 


2%" Nominal Pipe Size 


Nipple 


3" Nominal Pipe Size 


Nipple 


4" Nominal Pi е Size 


Nipple 


Overall 
Length 


2/7 


2V2" 
3" 
37" 
4T 
e 
в” 
10" 
11 


12" 


Maximum 
Steam Pressure 


625 psi @ 300°F 
625 psi @ 300° 

625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300* 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 
625 psi @ 300° 


Tim =) у mm mim mi m im 1 


515 psi @ 300° 
515 psi @ 300% 
515 psi @ 300% 
515 psi @ 300% 
515 psi @ 300% 
125 psi @ 150° 
125 psi @ 150° 
515 psi @ 300° 
515 psi @ 3002 


576 psi @ 300* 
576 psi @ 300° 
576 psi @ 300° 
576 psi @ 300° 
576 psi @ 300° 
576 psi @ 300°F 


т) Ti 1 i 1m mim 1 


Ti Ti m mim 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Max. Operating 
Pressure 


157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
157 psi & 450° 
157 psi @ 450° 
157 psi @ 450° 
157 psi @ 450° 
157 psi @ 450° 
157 psi & 450° 
157 psi @ 450° 
157 psi @ 450° 
157 psi @ 450° 
157 psi @ 450° 


130 psi @ 450° 
130 psi @ 450° 
130 psi @ 450° 
130 psi @ 450° 
130 psi @ 450° 
200 psi @ 150% 
200 psi @ 150° 
130 psi @ 450° 
130 psi @ 450° 


144 psi @ 450° 
144 psi @ 450° 
144 psi @ 450° 
144 psi @ 450° 
144 psi @ 450° 
144 psi @ 450°F 


Tim mim mom mom 1m 


Ti T1 1 i 1m 1m 1 


Tii mmi 


SCHEDULE 80: Low-pressure (100-299 psi). Schedule 80 pipe nipples have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 160. 


Item 


Nipple 


Overall 
Length 


ys 


Maximum 


Steam Pressure 
Schedule 80 Bronze Fully Threaded Low Pressure Nipples, MNPT Connection 
Ув" Nominal Pipe Size 


373 psi @ 450° 


Va" Nominal Pipe Size 


Nipple 
Nipp 


ТА" 


3g" Nominal Pipe Size 
276 psi @ 450°F 


282 psi @ 450° 


у" Nomina Pipe Size 


ipple 


1" 


267 psi @ 450° 


34" Nominal Pipe Size 


Nipple 


1%" Nominal I Pipe Size 


Nipple 


Tv 


953 psi @ 300° 
796 psi @ 300° 


F 
F 


F 
F 
F 


Max. Operating Operating 


Pressure 


373 psi @ 450°F 
282 psi @ 450°F 
276 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
201 psi @ 450°F 


Max. 


Temp. 


400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 


Brand 


Schedule 80 an Threaded on Both Ends Pipe & Nipples, MNPT Connection 
Ув" Nominal Pipe Size 


Nipple 


Pipe 


10" 


6-й 


373 psi © 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
250 psi @ 400° 
373 psi @ 450° 
250 psi @ 400° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 


И" Nominal Pipe Size 


Nipple 


Pipe 


10" 


282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450"| 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450"| 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 


36" Nominal Pipe Size 


Nipple 


Pipe 


2190 


Tim a m1 m 1m 1m 


Tin == bna ina bas bna AAT [AAAs TTT 


373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 
400 psi @ 150° 
373 psi @ 450° 
400 psi @ 150° 
373 psi @ 450° 
373 psi @ 450° 


282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450"| 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450"| 
282 psi @ 450° 
282 psi @ 450° 


тту 1m 1m 1 m 1 m 1m 


т-у == bna bna bas bna bns bua bas bua bns Gii bns bna bna kna onim -m-m-mnm-m-mnm-mnm 


Ту" 276 psi @ 450°F 276 psi @ 450° 
2: 276 psi @ 450°F 276 psi @ 450° 
2%" 276 psi @ 450°F 276 psi @ 450° 
3 276 psi @ 450°F 276 psi @ 450° 
күлі 276 psi @ 450°F 276 psi @ 450° 
4 276 psi @ 45046 276 psi @ 450° 
5" 276 psi & 450°F 276 psi @ 450° 
6 276 psi @ 45046 276 psi @ 450° 
8 276 psi @ 450°F 276 psi @ 450° 
10" 250 psi @ 40044 400 psi @ 150° 
18" 276 psi @ 450°F 276 psi @ 450° 
2-ft 276 psi @ 4506 276 psi @ 450° 
4-ft 276 psi @ 450°Е 276 psi @ 450° 
GRAINGER. 


ШІ 


400% 
400% 
400 ° 
400 
400 ° 
400% 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 % 
400 ° 


400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400? 
400 % 
400° 
400 °F 
400 °F 


400 
400% 
400% 
400 ° 
400 
400 ° 
400% 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 


Tim baa bna bna bna 1 m 1i m mim 


aaa mom 1m o 


тту mm mim mi m mim mom 0 


TUL EEE TTA EEE PEPE EL EHE E I M 


ПИТТИ 


ltem Pkg. 
Qty. 


No. 


4DRA9 
4DRC1 
4DRC2 
4DRC3 
4DRC4 
4DRC6 


4DRC9 
4DRD5 
4DRE4 
4DRF5 
4DRG6 
4DRH7 
4DRK9 
4DRN1 
4DRP2 
4DRR3 
4DRV4 
4GRT5 


4DRD1 
4DRD6 
4DRES 
4DRF6 
4DRG7 
4DRH8 
4DRJ9 
4DRL1 
4DRN2 
4DRP3 
4DRR4 
4DRTS 
4DRV5 
4GRP6 


4DRD2 
4DRD7 
4DRE6 
4DRF7 
4DRG8 
4DRH9 
4DRK1 
4DRL2 
4DRN3 
4DRP4 
4DRT6 
4DRU6 
4GRP7 


Item 


7" Nominal Pipe Size 
1% 


Nipple 


Pipe 


34" Nominal Pipe Size 


Nipple 


Pipe 


1" Nominal Pi 


Nipple 


Pipe 


14" Nominal Fipe Size 


Nipple 


Pipe 


Overall 
Length 


i 
20" 
ki 
37" 
T 
б" 
8 
10" 
12" 
18 
2-ft 
4-ft 


us 
ae 


3 т 
4" 
Б" 
8 
8 
12" 
18" 
2-ft 
3-ft 
4-ft 
5-ft 


1 


6-ft 


Ed 
T 
Б" 


8" 
10" 
4-ft 


e Size 


Maximum 
Steam Pressure 


267 psi @ 450° 
267 psi @ 450% 
267 psi @ 450% 
267 psi @ 450% 
267 psi @ 450% 
267 psi @ 450° 
267 psi @ 450% 
267 psi @ 450° 
267 psi @ 450° 
267 psi @ 450° 
267 psi @ 450% 
267 psi @ 450° 
267 psi @ 450° 
267 psi @ 450° 


953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 
953 psi @ 300° 


755 psi @ 300% 
755 psi @ 300% 
755 psi @ 300% 
755 psi @ 300° 
755 psi @ 300% 
755 psi @ 300° 
755 psi @ 300% 
755 psi @ 300° 
755 psi @ 300% 
755 psi @ 300° 
755 psi @ 300% 
755 psi @ 300% 
755 psi @ 300% 


AAA bna bna bns bna bas bua bns |40711 7) 74—71 mi m i m mi mom m 


Ti 1 1 1 m1 1 m1 m m1 m 1m m1 


796 psi @ 300° 
796 psi @ 300° 
796 psi @ 300° 
796 psi @ 300° 
796 psi @ 300° 
250 psi @ 400° 
796 psi @ 300° 
796 psi @ 300° 


Tim 1m 1m 1m 


Find even MORE on Grainger.com? 


Max. Operating 
Pressure 


267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 
267 psi @ 450°F 


240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 
240 psi @ 450°F 


190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 
190 psi @ 450°F 


201 psi @ 450°F 
201 psi @ 450°F 
201 psi @ 450°F 
201 psi @ 450°F 
201 psi @ 450°F 
400 psi @ 150°F 
201 psi @ 450°F 
201 psi @ 450°F 


Max. 
Operating 
Temp. 


400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 
400° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 


400 % 
400 ° 
400% 
400% 
400 ° 
400° 
400 ° 
400° 
400 ° 


400 ° 
400° 
400% 
400° 
400 ° 
400 °F 


400 °F 


Tim) mm mm mim 1m 31 


Ti T1 1 1 mim mimi 1 


Ti Tim m1 


Max. 
Operating 
Temp. 


400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400% 
400 ° 
400° 


400° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400% 
400% 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 


400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400° 
400 ° 


400 ° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400° 
400 ° 
400 °F 
400 °F 


т 1-7 bns ana TAA (1m 1m 1m 1m i m mimm 


T] T1 1 1 1 1 1 1 m1 m mm m 


Dim 1m 1m 


EE 
e 


Item Pkg. 


Brand No. Qty. 


ИИНШШИНЦЦІ 


ПИЦИ 


ПТИ 


1VHA9 
1VHB2 
ТҮНВ4 
1VHB6 
1VHB8 
1VHC1 
1VHC3 
46827 
4GTC1 
4GTD4 
4GTE7 
4GTH4 
4GTK8 
4GTL9 
46ТТ3 


1VHC5 
1VHC7 
1VHC9 
1VHD2 
1VHD6 
4GRY5 
4GTC2 
46ТЕ8 
4GTG2 


1VHD9 1 
TVHET1 1 
1ҮНЕЗ 1 
468704 1 
1 
1 


Aaa Aa НЕҢ ИНИН ГЕ МЕР НЕН ИН ИНИН! 


ЕН a 


4GTC3 
4GTH6 


TVHES 1 


Item Pkg. 


Brand No. Qty. 


ПИЦИ 


ПИЦИ 


ПТИЦИ 


НІ 


4DRD3 1 
4DRD8 1 
4DRE7 1 
4DRF8 1 
40809 1 
4DRJ1 1 
4DRK2 1 
4DRLI3 1 
4DRN4A 1 
40ВР5 1 
4DRR6 1 
4DRT7 1 
4DRU7 1 
4GRP8 1 


4DRD4 1 
4DRD9 1 
40ВЕ8 1 
4DRF9 1 
4DRH1 1 
4DRJ2 1 
4DRK3 1 
4DRLA 1 
4DRN5 1 
4DRR7 1 
40878 1 
4DRU8 1 
4GRN9 1 
4GRP9 1 
AGRR9 1 


4DRC5 
4DRE1 
4DRE9 
4DRG1 
4DRH2 
4DRJ3 
4DRK4 
4DRL5 
4DRN6 
4DRP7 
4DRR8 
4DRUS 
4GRU1 


4DRE2 
4DRF1 
4DRJ4 
4DRK5 
4DRL6 
4DRN7 
4DRP8 
4GRR2 


Учу 


ыыы ышы 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Download Available 
GRAINGER.COM 


PLUMBING 
Threaded Brass & Bronze Pipe Fittings 


Brass & Bronze Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40, 80 & Instrumentation 


SCHEDULE 80: Low-pressure (100-299 psi). Schedule 80 pipe nipples have thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 160. 


Max. 
Overall Maximum Max. Operating Operating Item Pkg. 
Item — Length — Steam Pressure Pressure Тетр. Brand No. Qty. 
Schedule 80 Bronze Threaded on Both Ends Pipe & Nipples, MNPT Connection (Cont.) 
172" Nominal Pipe Size 
194" 731 psi 9 3009: 184 psi@450°F 400 °F — 4DRC7 1 
2" 731 psi © 300°F 184 psi@450°F 4009Ғ = 4DRE3 1 
277" 731 psi 9 3000: 184 psi @ 450°Е 400 °F = 4DRF2 1 
3 731 psi © 3000 184 psi@450°F 4009Ғ — 4DRG3 1 
Nipple 4 731 psi 9 300°F 184 psi 0 4509: 400 °F = 4DRJ5 1 
5 731 psi © 300°F 184 psi@450°F 4009Ғ = 4DRK6 1 
6 731 psi @ 300°F 184 psi@450°F 400 °Е = ADRL7 1 
8" 731 psi © 300°F 184 psi @ 4509: 400 °F — 4DRN8 1 
12" 731 psi 9 300°F 184 psi 0 450*F 400%Ғ = 4DRTi 1 


Maximum 
Steam Pressure 


625 psi @ 300°F 
625 psi @ 300°F 
3 625 psi @ 300°F 
625 psi @ 300°F 
625 psi @ 300°F 
Еў 625 psi @ 300°F 
6 625 psi @ 300°F 
8 250 psi @ 400°F 
625 psi @ 300°F 
250 psi @ 400°F 


Overall 
Item Length 
2" Nominal Pipe Size 


Pipe 


Max. Operating 
Pressure 


157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
157 psi @ 450°F 
400 psi @ 150°F 
157 psi @ 450°F 
400 psi @ 150°F 


Max. 
Operating 
Temp. 


400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 
400 °F 


Brand 


ИШШІШІП 


Item Pkg. 


No. 


4DRC8 
4DRF3 
4DRG4 
40ВН5 
4DRJ6 
4DRK7 
4DRL8 
4DRN9 
ШАН 
4DRU3 


Qty. 


КЕН Alzada 


INSTRUMENTATION: High-pressure (1000-3000 psi). Instrumentation nipples are precision machined and threaded on both connection ends for leak-free connections between fittings 


and instruments. 


Max. 


Overall Maximum Max. Operating Operating 
Item Length Steam Pressure Pressure Temp. Brand 
Instrumentation Brass Threaded on Both Ends Nipples, MNPT Connection 
34" Nominal Pipe Size 
y 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
yr 1200 psi 1200 psi 250 °F — 
Ту" 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
10" 1200 psi 1200 psi 250 °F = 
Nipple 2" 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
2" 1200 psi 1200 psi 250 °F — 
РУ 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
3 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
3” 1000 рві 1000 рві 250 °F Parker 
14" Nominal Pipe Size 
78 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
ИЖ 1200 рѕї 1200 psi 250 °F = 
10" 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
Ту" 1200 рѕї 1200 psi 250 °F — 
Nipple 2 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
2" 1200 psi 1200 psi 250 °F = 
210" 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
3 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 
Күлі 1000 psi 1000 psi 250 °F Parker 


Item Pkg. 
Qty. 


No. 


13Ү770 
6AZD5 
13Ү775 
GAZEO 

13Ү776 
GAZE1 

13Y777 
13Ү778 
13Ү779 


13Y771 
6AZD6 
13Y780 
6AZE2 
13Y781 
6AZE3 
13Y782 
13Y783 
13Ү784 


Overall Maximum 
Item Length Steam Pressure 
38" Nominal Pipe Size 
1" 1000 psi 
1" 1200 psi 
TE 1000 psi 
Ту" 1200 psi 
Nipple 2 1000 psi 
2" 1200 psi 
2” 1000 psi 
3 1000 psi 
3%" 1000 psi 
32" Nominal Pipe Size 
V 1000 psi 
Ту" 1200 psi 
TW. 1000 psi 
ШУ 1200 psi 
Nipple 2" 1000 psi 
2" 1200 psi 
А24 1000 psi 
3 1000 psi 
ЗИ" 1000 psi 
34" Nominal Pipe Size 
WA 1200 psi 
" 1/6" 1000 psi 
Nipple үу" 1200 bsi 
2" 1200 psi 


Max. Operating 
Pressure 


1000 psi 
1200 psi 
1000 psi 
1200 psi 
1000 psi 
1200 psi 
1000 psi 
1000 psi 
1000 psi 


1000 psi 
1200 psi 
1000 psi 
1200 psi 
1000 psi 
1200 psi 
1000 psi 
1000 psi 
1000 psi 


1200 psi 
1000 psi 
1200 psi 
1200 psi 


Threaded Brass & Bronze Pipe Fittings, Class 125 & High-Pressure 
= Tees read: run x run x outlet 


These fittings connect with pipe to transport air, drinking water, flammable gases, slurries, and chemicals in residential and industrial plumbing applications. 
They resist corrosion from water, heat, saltwater, acids, minerals, and soils. Connections use PTFE tape to secure seal. 


Max. 
Operating 
Temp. 


250 ^F 
250 ^F 
250 °F 
250 °F 
250 ^F 
250 ^F 
250 °F 
250 °F 
250 °F 


250 °F 
250 ^F 
250 °F 
250 °F 
250 °F 
250 °F 
250 °F 
250 °F 
250 °F 


250 °F 
250 °F 
250 °F 
250 °F 


Brand 


Parl 
Park 
Parl 
Parki 
Parki 
Parl 


Parki 


item Pkg. 


No. 


13Y772 
6AZD7 
13Y785 
GAZE4 
13Y786 
GAZES 
13Y787 
13Y788 
13Y789 


13Y773 
6AZD8 
13Y790 
GAZEG 
13Y791 
GAZE7 
13Y792 
13Y793 
13Y794 


6AZD9 
13Y774 
GAZE8 
GAZE9 


Qty. 


5 
1 
5 
5 


LOW-LEAD CLASS 125: Low-pressure (100-299 psi). For use with air, water, natural gas, and steam in commercial and residential buildings and are rated for use with drinking water. 


Pipe Fitting 
Fitting Pipe Fitting Material 
Pipe Size Conn. Type & Finish 
Low-Lead Class 125 Low Pressure Pipe Fittings 
45° Elbow 
y FNPT Brass 
| үр" FNP Red Brass 
yv FNPT Red Brass 
1%" FNP Brass 
2' FNP Red Brass 
45° Street Elbow 
Ww MNPT x FNPT Brass 
y) MNPT x FNPT Brass 
TE MNPT x FNPT Brass 
90° Elbow 
Ve FNP Brass 
Ww FNP Red Brass 
o7 EZ FNP Red Brass 
Ww FNP Red Brass 
EA FNP Red Brass 
ти" FNP Brass 
alc, FNP Red Brass 
10" FNP Red Brass 
2" FNP Red Brass 
90° Street Elbow 
Ww MNPT x FNPT Red Brass 
y MNPT x FNPT Brass 
үр" МЇРТ x FNPT Red Brass 
y MNPT x FNPT Red Brass 
Ти" MNPT x FNPT Brass 
Ту" МАРТ х FNPT Brass 
E MNPT x FNPT Red Brass 
2 MNPT x FNPT Brass 


Max. Oper. 


Press. 


125 
125 
125 
125 
125 


125 
125 
125 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 


psi 
psi 
psi 
psi 
psi 


psi 
psi 
psi 


psi 
psi 
psi 
psi 
psi 
psi 
psi 
psi 
psi 


psi 
psi 
psi 
psi 
psi 
psi 
psi 
psi 


Brand 


Item 
No. 


22UL02 
6RCTS 
6RCT9 
22UL04 
6RCU1 


22UL13 
22UL14 
22UL63 


22UK98 
6RCU2 
6RCU3 
6RCU4 
6RCUS 
22UK99 
6RCU7 
6RCU8 
6RCUG 


6RCX5 
22UL06 
6RCX6 
6RCX7 
22UL07 
22UL08 
6RCX8 
22UL09 


Pkg. 
Qty. 


| a) af a 


Уы Уы 


ран ЕР рн ША Р ШР Р ША 


Pipe Fitting 
Fitting Pipe Fitting Material 
Pipe Size Conn. Type & Finish 
Coupling 
V FNP Red Brass 
38 FNPT Brass 
Ув" FNP Red Brass 
y FNPT Red Brass 
x FNP’ Red Brass 
TW FNPT Brass 
10" FNP Brass 
T FNPT Red Brass 
ТИ" FNP’ Red Brass 
TW FNPT Red Brass 
2 FNP Red Brass 
Cross 
y FNP Brass 
Hex Bushing 
MEVA MNPT x FNP Brass 
ағала MNPT x FNPT Brass 
"x ў" MNPT x FNP Red Brass 
VARS MNPT x FNP Red Brass 
Ya x Va" MNPT x FNP Brass 
yx MNPT x FNP Brass 
Жж MNPT x FNP Red Brass 
Txw MNPT x FNP Brass 
Tx» MNPT x FNP Brass 
TW x9 MNPT x FNP Brass 
Tx MNPT x FNP Red Brass 
2 ШЕЛІ MNPT x FNP Red Brass 
IETA MNPT x FNP Red Brass 
1WxT MNPT x FNP Red Brass 
таған MNPT x FNP Red Brass 
ТИ" х ТИ" МЇРТ x FNP Red Brass 
2'x V MNPT x FNPT Brass 
2"x 1" MNPT x FNP Brass 
ZxTW MNPT x FNPT Red Brass 
2x12" MNPT x FNP Red Brass 
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Max. Oper. 


Press. 


125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 


125 psi 


125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 
125 psi 


ПИЦИ 


| 


ПИЦИ 


Brand 


Item 
No. 


6RCV4 
22UL47 
6RCVS 
6RCV6 
6RCV7 
22UL53 
22UL54 
6RCV8 
6RCV9 
6RCWO 
6RCW1 


22UL21 


22UL34 
22UL36 
6RCW2 
6RCW3 
22UL39 
22UL40 
6RCW4 
22UL41 
22UL42 
22UL43 
6RCW5S 
6RCW6 
6RCW7 
6RCW8 
6RCW9 
6RCXO 
22UL44 
22UL45 
6RCX1 

6RCX2 


Pkg. 
Qty. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


PLUMBING Scan. Order. Done. >- |7 
Threaded Brass & Bronze Pipe Fittings Details on page А1. 


C continuen] 
Threaded Brass & Bronze Pipe Fittings, Glass 125 & High-Pressure 


LOW-LEAD CLASS 125: Low-pressure (100-299 psi). For use with air, water, natural gas, and steam in commercial and residential buildings. 


Pipe Fitting Pipe Fitting 
Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. ltem Pkg. Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. ltem Pkg. 
Pipe Size Conn. Type & Finish Press. Brand No. Qty. Pipe Size Conn. Type & Finish Press. Brand No. Qty. 
Low-Lead Class 125 Low Pressure Pipe Fittings (Cont.) Class 125 Low Pressure Pipe Fittings 
Recessed Square Plug 90* Elbow 
il MNPT Brass 125 psi = 22UL66 1 V FNPT Red Brass — 125 psi = 1VER6 1 
Ту" MNPT Brass 125 psi = 22UL67 1 H FNPT Red Brass 125 psi = 1VER8 1 
2. MNPT Brass 125 psi — 22UL68 1 JA FNPT Red Brass — 125 psi = 1VER9 1 
1" FNPT Red Brass — 125 psi = 1VEU1 1 
Reducing Branch Tee ТУ" FNPT Red Brass 125 psi — 1VEU3 1 
2" FNPT Red Brass 125 psi — 1VEUA 1 
34" у 34^ 90* Street Elbow 
Ce rd FNP Red Brass 125psi — — 68022 1 Ж MNPTXENPT Наз 15” - (WEW? 1 
A" x ed Brass 5 psi — 
Reducing Cougll T. MNPT x FNPT Red Brass 125 psi — 1VEW4 1 
educing oupling FNPT вт 125 psi - 22UL46 1 TR MNPT x FNPT Red Brass 125 psi — i1VEW8 1 
VEVA FNP Red Brass 125 psi — 6RCY7 1 z 
VEE FNPT Red Brass — 125 psi = 6RCY8 1 Coupling = p 
^ Y X Yar FNP Brass 125 psi = 22UL49 1 EA FNPT Red Brass 125 psi -- 1VFD5 1 
EEY FNPT Brass 125 psi — 224150 1 Ж FNPT Red Brass — 125 psi —  . TVFE 1 
y x V FNP Red Brass 125 psi = 6RCYS 1 T FNPT Red Brass 125 psi = IVFE4 1 
Txw FNPT Red Brass — 125 psi = 6RCZO 1 Ту" FNPT Red Brass 125 psi = 1VFEB 1 
EA FNP. RedBrass  125psi -- БЕСІ 1 Hex Bushing 
TET FNPT Brass 125 psi — 22UL55 1 ГЕЛ MNPT x FNP Red Brass 125 psi — 1VFV7 1 
— 2D FNP Brass — 125psi -- 220157 1 ү x Е МЕРТ x ТЕРІ, Кей Bass TS pi —— TET 1 
ARES x ed Brass si — 
cune Бар E FNP’ Red Brass — 125 psi = 6RCYO 1 MNPT x FNPT RedBrass 125 Бі = TVFX8 1 
VA FNP Red Brass — 125 psi = 6RCY1 1 MNPT x FNP Red Brass 125 psi = WFY3 1 
yr FNP Red Brass 125 psi — 6RCY2 1 MNPT x FNPT Red Brass — 125 psi = IVFY9 1 
iw FNP’ Red Brass 125 psi = 6RCY3 1 MNPT x FNP Red Brass 125 psi = 1VFZ2 1 
» FNP Red Brass 125 psi —  6RCYA 1 Tax 9" MNPT x FNPT Red Brass — 125 psi = TVFZ4 1 
T FNP Red Brass 125 psi = 6RCY5 1 улаған MNPT x FNP Red Brass 125 psi = 1VFZ6 1 
118" FNP Red Brass — 125 psi = 6RCY6 1 Wa xv MNPT x FNPT Red Brass — 125 psi = IVFZ8 1 
Square Head Plu 10" х 1" МАРТ x FNP Red Brass 125 psi — 1VGA1 1 
a D MNPT Brass 125 psi = 220133 1 TAX ТИ" MNPT x FNPT Red Brass — 125 psi — 1TVGA3 1 
y MNPT Red Brass 125 psi — 6RCUS 1 2'x9A MNPT x FNP Red Brass — 125 psi = 1VGA5 1 
7 К MNPT Red Brass — 125 psi = 6RCVO 1 2'x 1" MNPT x FNP Red Brass 125 psi — 1VGA7 1 
1" MNPT Red Brass — 125 psi — 6RCV1 1 2x1W MNPT x FNP Red Brass — 125 psi = 1VGB2 1 
Ти" МАРТ Red Brass — 125 psi = 6RCV2 1 22" x2" MNPT x FNP Red Brass 125 psi — 1VGBA 1 
2" МАРТ Red Brass 125 psi — 6RCV3 1 Reducing Coupling 
yr MNPT Red Brass 125 psi — 6RCZ4 1 Sa" x Yo" FNPT Red Brass 125 psi — 1VGD8 1 
1 ж MNPT RedBrass 1275р -- _ 68025 1 A х, ENET Red Brass [7505 — Tes 1 
ее X ed Brass psi = 
Ww ҒАР Red Brass 125 psi — 6RCZ6 1 2W' x2" FNPT Red Brass 125 psi — 1VGG1 1 
Эв" FNPT Red Brass — 125 psi = 6RCZ7 1 Square Head Plug 
VA FNP Red Brass 125 psi — 6RCZ8 1 үлі MNPT Red Brass — 125 psi = 1VFR3 1 
EA FNPT Red Brass — 125 psi — 6880679 1 yx MNPT Red Brass 125 psi — 1VFR5 1 
ve ENET Red ШЕКЕ 155 psi = EDAD | 1" MNPT Red Brass 125 psi = 1VFR7 1 
3 ed Brass 5рі - 1%" MNPT Red B 125psi — 1VFT2 1 
ти” ENP Red Brass {25psi — —  6RDA2 1 тее : SUUS E 
— 2 FNPT RedBrass — 125 psi — . 6RDA3 1 y FNP Red Brass 125 psi = iVEYS 1 
yr FNPT RedBrass 125psi с ӨЮША4 1 T ETT Red Brass ESL — ТЕН | 
%' FNP Brass 125рі -- 2211256 1 ей ӘП grass psi 
VA FNP Red Brass 125 psi — 6005 1 % FNPT Red Brass 125psi — — — 1VEZS 1 
Yr FNP Red Brass 125psi — 6RDAB 1 ay PNE Red Brass әри — — EH 1 
ти" FNP Red Brass  125psi -- GRDA7 1 s zila py; - 
T FNP Red Brass 125 psi — —  GRDA9 1 VE ala Red Drass 175 psi ота 
TW FNP Red Brass 125psi --  6RDCO 1 Union ВО TASS ps. — 
т P i == 
2 FN Red Brass 125 psi 6RDA8 1 VA FNP Red Brass 125 psi — iVFK3 1 
y FNP Red Brass — 125 psi — 1VFK5 1 
T FNP Red Brass — 125 psi — 1VFK7 1 
TW FNP Red Brass — 125 psi — 1VFK9 1 
TW FNP Red Brass 125 psi — 1VFL2 1 
2 FNP Red Brass — 125 psi = 1VFL4 1 
2/” FNP Red Brass — 125 psi — 1VFL6 1 
3 FNP Red Brass — 125 psi = 1VFL8 1 
HIGH PRESSURE PRECISION: High-pressure (1000-3000 psi). Fittings are precision machined for leak-free connections between fittings and pipe. For use in aggressive and general 
industrial environments. 
Pipe Fitting Pipe Fitting 
Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. Item Pkg. Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. Item Pkg. 
Pipe Size Conn. Type & Finish Press. Brand No. Qty. Pipe Size Conn. Type & Finish Press. Brand No. Qty. 
Low-Lead High Pressure Precision Pipe Fittings Coupling 
45° Extruded Street Elbow V FNPT Brass 1,000 psi — 46M501 1 
z Ww MNPT x FNPT Brass — 1,000psi -- 146М432 1 VA FNPT Brass — 1,000psi -- 46M499 1 
$3 V MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — 46M431 1 yx FNPT Brass 1,000 psi — 46M498 1 
y FNPT Brass 1,000 psi — 46М497 1 
5 Эд" FNPT Brass 1,000 psi — 46M496 1 
90* Extruded Female Elbow : 
ы a FNPT Brass 1,000 psi — 46М512 1 Extruded Female Tee 
yy n — A FNPT Brass 1,000 psi — 46М508 1 
i 8 FNPT Brass 1,000 psi 46M511 1 м T т = 
yy FNPT Вгаѕѕ 1000р — 46М510 1 \ as n ET Brass 1.000 psi 160507 1 
i al rass Д psi — 
90° Extruded Street Elbow Ya" FNPT Brass 1,000 psi — 46М505 1 
V MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — 46М467 1 Hex Bushing 
yr MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — 46М466 1 WxW MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — 46M486 1 
E MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — . 46M465 1 - Wx MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — 46М484 1 
y MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — 46M464 1 E 5 ИЗ ND X EET Brass 1 100 psi = E 1 
EEJ X rass ,000 psi — 
Ww MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — 46М455 1 EVA MNPT x FNPT Brass 1,000 psi = 46M483 1 
y FNPT x MNPT Brass 1,000 psi — 46M450 1 Ya" x Ve" MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — 46М480 1 
БЕРЕ МАРТ x FNPT Brass 1,000 psi — 46M481 1 
Hex Head Plu 
y FNPT Brass — 1,200psi — — 46М487 1 E yy MNPT Brass 1,200psi_ -- 146М444 1 
— — mo шш ш с мш пш рин E m 
3 В = 38 MNPT B 1,200 psi — 46M446 1 
Countoralak наг. FNPT Brass — 1,200psi -- 46M490 1 Y MNPT Brass 1,200 БЫ — 46М447 1 
= 46M468 1 | CONTINUED | D 


эў y MNPT Brass 1,200 psi 
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Threaded Brass & Bronze Pipe Fittings, Class 125 & High-Pressure Parker 


HIGH PRESSURE PRECISION: High-pressure (1000-3000 psi). Fittings are precision machined for leak-free connections between fittings and pipe. For use in aggressive and general 
industrial environments. 


a 
ч 
О 


Pipe Fitting Pipe Fitting 
Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. Кет Pkg. Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. Item — Pkg. 
Fine Size Conn. Type & Finish — Press. — Brand — No. Оу Pipe Size Conn. Type &Finish — Press. — Brand — No. Оу. 
igh Pressure Precision Pipe Fittings (Cont. “Extruded Tee 
a MNPT Brass 1,000 psi = 46M442 1 FNPT Brass — = 6AYU6 10 
y MNPT Brass 1,000 psi — 46М441 1 FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y894 1 
y MNPT Brass 1,000 psi — 46М440 1 FNPT Brass = = 6AYU7 10 
A" MNPT x FNPT Brass 1,000 psi — 46M439 1 rass 000 psi Parker 
Reducing Adapter FNPT Brass = — GAYU8 10 
AE VAI FNPT x MNPT Brass 1,000 psi — 46М456 1 FNPT Brass 1,000psi Parker 13Y896 1 
Ye xw FNPT x MNPT Brass 1,000 psi — 46М454 1 FNPT Brass — = 6AYUS 10 
VEKA FNPT x MNPT Brass 1,000 psi — 46М451 1 FNPT Brass 1,000psi Parker 13Y897 1 
WxW FNPT x MNPT Brass 1,000 psi == 46M452 1 FNPT Brass — — 6AYVO 5 
"x Vo" FNPT x MNPT Brass 1,000 psi — 46M449 1 FNPT Brass 1,000psi Parker 13Y898 1 
Reducing Couplin 
Дд хи FNPT x MNPT Brass 1,000 psi — 46M463 1 yr FNPT Brass 1,000psi Parker 13Y892 1 
E- 3g x Vi FNPT x MNPT Brass 1,000 psi к= 46M461 1 y FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y893 1 
BX Vi x rass „00psi — 
Ух у" FNPT х MNPT Brass 1,000 psi — 46М458 1 
Union 
т + Hex Bushing 
Л FNPT Brass 1,000 psi — . 46M493 1 TVAE 
ж FNPT Brass 1000р -- 46492 1 AxM МЕТ ТИЕТ Brass = — Б 10 
es 5 ЕЕЕ Е 
ки а "хи х rass = = 
ІШЕР ressure Precision Pipe Fittings VEVA MNPT x FNPT Brass = — 6AW9 10 
ow s Yr x MNPT x FNPT Brass — = 6AYXO 1 
Ж FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y901 1 yy x V MNPT x FNPT Brass = = 6AYX1 5 
V FNPT Brass 1,000 рѕї Parker 13Y899 1 Hex Coupling 
» FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y873 1 
ET үлі FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y874 1 
< Ж” FNPT Brass 1,000psi Parker 13Y875 1 
45° Street Elbow VA НЕТ grass 10001 psi pater HU 1 
Д" rass ‚000 psi Parker 
Hex Head Cap 
е yr FNPT Brass = = 6AYZ3 1 
Vi MNPT x FNPT Brass = = GAYR8 10 ЕЛІ FNPT Brass = = GAYZ4 1 
y Brass = = 6AYZb 1 
ЕД FNPT Brass — — 6AYZ6 1 
90* Elbow yr FNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y911 1 
yw MNPT Brass — — 6AYT2 1 Hex Head Plu 
y MNPT Brass = = бАҮТЗ 1 1 В rass = = 
т p = = 
m MNPT Brass - — 6T 1 f m Brass = — Б 10 
90° Extruded Elbow үлі MNPT Brass — = 6AZA8 10 
Vl MNPT Brass — = GAYT6 10 ya" MNPT Brass = == 6AZA9 5 
ув" МАРТ Вгаѕѕ 1,000psi Parker 13Y887 1 Hex Nipple 
үлі MNPT Brass = = бАҮТТ 10 " MNPT Brass == = 6AZD0 10 
үлі MNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y888 1 MNPT Brass — — 6AZD1 10 
E FNPT Brass — — 6AYT8 — 10 d MNPT Brass — — 6AZD2 10 
y MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y886 1 MNPT Brass = = 6AZD3 10 
үйі MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y890 1 MNPT Brass — — 6AZD4 5 
VA MNPT x FNPT Brass — — бАҮТ9 10 Hex Reducing Nipple 
" МАРТ Brass = = 6AYUO 1 YA" x Ye" MNPT Brass — — 6AZFi 10 
90* Extruded Street Elbow ye xw MNPT Brass — = 6AZF2 10 
V MNPT x FNPT Brass — — 6AYUT 10 VEVA MNPT Brass = = 6AZF3 1 
Үд" МАРТ х ЕМРТ Вгаѕѕ = = 6AYU2 10 EEJ MNPT Brass — = бА2Е4 10 
ув" MNPT х FNPT Brass — — 6AYU3 10 MEVA MNPT Brass — — GAZF5 1 
y MNPT x FNPT Brass — — GAYU4 10 ‘Tocknut 
yr MNPT x FNPT Brass — = 6AYU5 5 Zi FNPT Brass — — 6AZC6 1 
90° Forged Elbow ув" FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y878 1 
ж FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y881 1 
% Ya" MNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y885 1 
Male Tee 6AYV2 
Adapter n MNPT раз = а 
VA FNPTF x MNPTF Brass = — бАҮХ2 1 a rass = == 
үйі FNPTFx МАРТЕ — Brass = — 6AYX3 i ун МЇРТ Brass = — ow Т 
ЕЛІ FNPTF x MNPTF Brass = = 1 A MNPT Brass — — 6AYV5 1 
A FNPTFxMNPTF Brass = —  eayxo 1 Recessed Hex Plug ЫТ -— — — HO 
Anchor Coupling yr MNPT Brass — = 6AYZ8 1 
V FNPT x MNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y865 1 He MNPT Brass = Z 6AYZ9 1 
VA FNPT x MUNF Brass = = 6AZC1 1 Ve MNPT Brass = = 6AZA0 1 
VA FNPT x MUNF Brass = = 6AZC2 1 "Reducing Adapt 2 
үлі MNPT x FNPT Brass — 1,000psi Parker 13Y867 1 ecucing ғары,  FNPTEX MNPTF Ens — — — gAYX6 —10 
үйі MNPT x FNPT Brass 1,000рві Parker 13Y868 1 b x йт FNPTE x MNPTE B BAYX7 1 
A FNPT x MUNF Brass = —  БА703 1 VPE VP ENPTEx МАРТЕ Bice = — — 8AYXB 10 
E MNPT x FNPT Brass 1,000рві Parker 13Y869 1 FEY  ENPTEX MNPTE BS = =o — 1 
VA FNPT x MUNF Brass - —  БА704 1 А ENPTEX МАРТЕ Brace = — — eAYYO 10 
VA MNPT x FNPT Brass 1,000рві Parker 13Y870 1 ЖКУ ENPTF X MNPTE BS БАҮҮТ T 
A MNPT x FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y866 1 "ned с im 2 x Fass = == 
yr MNPT x FNPT Brass 1,000 рві Parker 13Y871 1 educing touping | FNPT 5 — үй 10 
T MNPT x FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y872 1 cis NPT — Biass — 1.000 pst Parker 13Y812 1_ 
Coupling va FNPT Brass — — ——gerEG 10 % Ve FNPT Brass — — 6NR? 10 
T т p 
VA FNPT Brass = — 6CTE7 10 хи BIST Bass — 1000р! Parker 748 Т 
yir FNPT Brass = = 10 VE ENP rass. AYRE 10 
A FNPT Brass = = 6CTES 10 XH, ШЕТ pass NISI БИТ ыл 
“Gross 2 rass = = СУ FNPT XMNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y915 1 
T ET Brass = SENE At 1 VOCE ENP MINPT Brass 1,000 psi Parker 138171 
y FNPT Brass 1,000 psi Parker 137903 1 Union 1x% x rass __ 1,000 рзі Ғагкег 
x" PT rass = = T p 
A FNPT Brass: — 1,000 pel Parker -1090S 1 WF FNPT ШЕРТ Brass 1000 psi Parker 19882 1 
Extruded Street Tee 1 i НІРІ, pass = = BAYI 1 
V FNPT Brass — — AYYS 1 
V FNPT х МАРТ х FNPT — Brass = = 6AYWO 10 yy FNPT Brass = = 6AYYG 1 
VA FNPTxMNPTxFNPT Brass — — БАҮШІ 10 
36 — FNPTxMNPTXFNPT ав - — ФАҮМ2 10 b 
Ww FNPT х МАРТ xFNPT Brass = — 6AYW3 1 
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актип 
Threaded Brass & Bronze Pipe Fittings, Class 125 & High-Pressure Barker 


HIGH PRESSURE PRECISION WITH THREAD SEALANT: High-pressure precision (1000-3000 psi). Include sealant to create a secure fit between fittings, instrumentation, and pipe. 


Pipe Fitting Pipe Fitting 
Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. ltem Pkg. Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. ltem Pkg. 
Pipe Size Conn. Type & Finish Press. Brand No. Qty. Pipe Size Conn. Type & Finish Press. Brand No. Qty. 
High Pressure Precision Pipe Fittings with Thread Sealant Hex Head Plug 
45° Elbow Ж MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y807 1 
n Ww FNPT x MNPT Brass 1,000рві Parker 13Y851 1 y: VA MNPT Brass _ 1,000psi Parker 13Y808 1 
yr FNPT x MNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y852 1 4 Ж МИРТ Brass — 1000р! Parer 13Y809 1 
Д MNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y810 1 
ya" MNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y811 1 
45° Street Elbow Hex Nipple І В ; 
E. ж FNPT x МАРТ Brass 1,000psi Parker 13Y850 1 tr ST Brass 4.00 psi uc id 1 
1 ys i P A rass 000 psi РагКег 
МЕ И FNPT x MNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y853 1 4 E MNPT Brass i'0005si Parker 13798-71 
үйі МЇРТ Brass 1,000psi Parker 13Y802 1 
90° Elbow y MNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y805 1 
Vi MNPT Brass _ 1,000psi Parker 13Y836 1 Male Branch Tee 
PUN yg MNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y837 1 ж FNPTxFNPTxMNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y855 1 
y MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y838 1 VA FNPTxFNPTxMNPT Brass 1,000psi Parker 13Y856 1 
90* Extruded Street Elbow . E FNPTxFNPTxMNPT Brass 1,000psi Parker 13Y857 1 
V FNPT x MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y839 1 y» FNPTxFNPTxMNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y858 1 
VA FNPT x MNP Brass 1,000psi Parker 13Y840 1 Reducing Bushing 
yr FNPT x MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y841 1 Va" x Ve" MNPT x FNPT Brass 1,000psi Parker 13Ү754 1 
үлі FNPT x MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y848 1 Ғали MNPT x FNPT Brass 1,000psi Parker 13Y755 1 
Ф) y FNPT x MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y843 1 y xv MNPT x FNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y756 1 
“ yy MNPT x FNP Brass 1,000psi Parker 13Y842 1 > ұлға FNPT x MNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y764 1 
y FNPT x MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y844 1 i Nx 6" MNPT x FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y757 1 
Уд" FNPT x MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y845 1 ЛАЛ MNPT x FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y758 1 
y FNPT x MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y846 1 Vx MNPT x FNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y759 1 
90° Street Elbow Эд" х Va" МАРТ x FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y760 1 
ув" FNPT х MNP Brass 1,000psi Parker 13Y829 1 y x38 MNPT x FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y761 1 
Үд" FNPT х MNP Brass 1,000psi Parker 13Y830 1 Зд" х 15" МАРТ х ЕМРТ Вгаѕѕ 1.000 psi Parker 13Y762 1 
we ув" FNPT х MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y832 1 лған MNPT x FNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y763 1 
y FNPT x MNP Brass 1.000 psi Parker 13Ү83 1 Reducing Hex Nipple 
үлі FNPT x MNP Brass 1,000psi Parker 13Y834 1 YA" x Ve" MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y797 1 
Countersink Plug ye x Ww MNP Brass 1,000 psi Parker 13Ү801 1 
W MNPT Brass 1000рї Parker 13Y812 1 өт”. MNP Brass 1,000 рві Parker 13Y803 1 
үлі MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y813 1 Vx MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y804 1 
yr MNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y814 1 ЫАЛ MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y806 1 
uw MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y815 1 Square Head Plug 
ЕМ МАРТ Вгаѕѕ 1.000 psi Parker 13Y816 1 V MNP Brass 1.000 psi Parker 13Y765 1 
Female x Male Adapter yr MNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y766 1 
Vl FNPT x MNP Brass 1,000psi Parker 13Y817 1 3g MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y767 1 
%' FNPT x MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y822 1 yr MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y768 1 
" ЕМ MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y769 1 
Street Tee 
Female x Male Reducing Adapter y FNPTxMNPTxFNPT X Brass 1,000psi Parker 13Y860 1 
Va" x Ve" FNPT x MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y819 1 е - И" FNPT х MNPTxFNPT Brass 1.000 psi Parker 13Y861 1 
Wx Ww FNPT x MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y821 1 9 FNPT х MNPTx FNPT _ Brass 1,000 psi Parker 13Y862 1 
VEVA FNPT x MNPT Brass 1,000рві Parker 13Y823 1 Roe y FNPTXMNPTXFNPT Brass  1,000psi Parker 13Y863 1 
VARS FNPT x MNP Brass 1.000 psi Parker 13Y824 1 y FNPT x MNPTx FNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y864 1 
EVA FNPT x MNPT Brass 1,000 psi Parker 13Y825 1 
yx» FNPT x MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y826 1 
y xw FNPT x MNPT Brass 1,000psi Parker 13Y827 1 
Ya" x Vs" FNPT x MNP Brass 1,000 psi Parker 13Y828 1 
HIGH PRESSURE INSTRUMENTATION: High-pressure (1000-3000 psi). Connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. 
Pipe Fitting Pipe Fitting 
Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. Item Pkg. Fitting Pipe Fitting Material Max. Oper. Item Pkg. 
Pipe Size Conn. Type & Finish Press. Brand No. Qty. Pipe Size Conn. Type & Finish Press. Brand No. Qty. 
High Pressure Instrumentation Pipe Fittings Hex Head Plug . у 
90° Elbow y MNPT Bright Brass 3,900 psi Parker 10676 1 
үлі FNPT Brass 3000 psi Parker 1DGH4 1 ж MNPT Bright Brass 4,000 psi Parker —1DGT5 1 
Ww MNPT Brass 4,100 psi Parker 10664 1 үлі MNPT Bright Brass 4,100 psi Parker 10614 1 
y FNPT Brass 2,700 psi Parker 1DGH5 1 
VA FNPT Brass 2,500psi Parker 1DGH6 1 Hex Long Nipple 
y MNPT Brass 3,100 psi Parker 10066 1 А 
90° Reducing Street Elbow zo Ww MNPT Brass 4,100 рві Parker 1DFWS5 1 
Hex Nipple Vs MNPT B 4,100 Рагк 1DGAG 1 
OS " Д" rass 100 psi Parker 
VA" x Ve MNPT x FNPT Brass 2,900psi Parker 1DGJ5 1 x» yy MNPT Brass 4,000psi Parker 10648 1 
y» MNPT Brass 3,900psi Parker 10682 1 
Hex Reducing Coupling 
90° Street Elbow 
uw MNPT x FNPT Brass 3000 psi Parker 1DGJ6 1 eo Vx V4" FNPT Brass 3,600 psi Parker 1DGC9 1 
E MNPT x FNPT Brass 2,700psi Parker 1067 1 
Ж MNPT x FNPT Brass — 2,500psi Parker 1DGJ8 1 Hollow Hex Head Plug 
yr MNPT Brass — 4,100psi Parker 10606 1 
Ж MNPT Bright Brass 5,600 psi Parker 10605 1 
Branch Tee 


yr FNPT х FNPT х MNPT — Brass 3000psi Parker 1DGN6 1 
- ye FNPTxFNPTxMNPT Brass  2,700psi Parker 1DGN7 1 Reducing Adapter 


Va" x Ve" FNPT x MNPT Brass — 4,300psi Parker 1DFY5 1 
VA FNPT x MNPT Brass 4,300 psi Parker 1DFY5 1 
Female Tee Ф ағала FNPT x MNPT Brass 3,500 psi Parker  1DFY7 1 
X ҒАР Вга55 3000 psi РагКег 100Қ6 1 
38" ҒАР Вга55 2,700 psi Parker 1DGK7 Reducing Bushing 
- 9 FNP Brass 2,500 рві Parker 1DGK8 1 WxW МЇРТ x FNPT Brass — 3,600psi Parker 1DGE7 1 
ye x Vi MNPT x FNPT Brass 3000 psi Parker 1DGE9 1 
Hex Coupling Vx MNPT x FNPT Brass 2,800psi Parker 1DGF3 1 
ys FNP Brass 4,300psi Parker 10666 1 Reducing Hex ipple MNPT x FNPT Brass 3,900 psi Parker 106Ғ2 1 
KAJ P H p. 
i i IINIL I NU ED E VEX Ve МЇРТ Brass 4100р! Parker 10бА5 7 
ы 2D ye х Vs" MNPT Brass 4,000 psi Parker 10547 1 
"х И" МАРТ Brass 3,900 psi Parker 1р! 
Hex Head Cap VEVA MNPT Вгавв 3,900psi Parker 1DGBi 1 
Street Tee " 
y FNP’ Bright B 4,300 psi Parker 10085 1 V FNPTxMNPTxFNPT . Brass 3000 psi Parker 10616 1 
c * шы р! am E FNPTxMNPTxFNPT Brass 2,700 psi Parker 10617 1 
ж FNPT x MNPTxFNPT Brass 2,500 psi Parker 10618 1 
2794 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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| PLUMBING 
Алланы COM. Brass/Bronze Fittings & Wrot Copper Fittings 


CAD 


Threaded Brass & Bronze Pipe Fitting Kits 


= Max. operating = Temp. range: -65° to 250°F Meet SAE, ASME, 
pressure: 1200 psi = Standards: ASA; ASME; SAE and ASA. 


Item 
Description Kit Includes No. 
3) % in Close Nipple, (3) % in Coupling, (3) % in Female Tee, (3) % in Hex Nipple, (3) 72 in Hex Plug, 
42-Pc. Kit 3) % in Street Elbow, (3) ^ x % in Bushing, (3) 1^ x $6 in Reducer, (3) % in Close Nipple, (3) 38 in бА2Е8 


Coupling, (3) % in Female Tee, (3) % in Hex Nipple, (3) ? in Hex Plug, (3) % in Street Elbow 
(5) > x% in БІРЛІГІ; (5) % in 45 Degree Street Elbow, (5) / in Close Nipple, (5) / in Coupling, (5) % in 

70-Pc. Kit Female Elbow, (5) 74 in Female Tee, (5) іп Hex Nipple, (5) М in Hex Plug, (5) % in Street Elbow, (5) 1⁄4 x Ye 6AZF6 
in Bushing, xo b x Ув іп Coupling, (5) V4 x У іп Hex Nipple, 5) Y x Vs in Reducer, 5) ¥% x Ain Bushing 
(10 )3/8 in Hex Nipple, (10) 7% in Close Nipple, (10) 7 іп Hex Nipple, (10) 72 in Hex ug, (10) хв in 

111-Pc. Kit йг, (10) > x 36 in тип (10) 38 in Close Nae (10) % in SE 10) % in Hex Plug, (3) % 6AZF9 
in Female Tee, (3) % in Female Tee, (5) % in Coupling, (5) 7 in Street Elbow, (5) % in Street Elbow 

(10) Ye x % in Bushing, (10) % in 45 Degree Street Elbow, (10) % in Close Nipple, (10) % in Coupling, (10) V4 in 

emale Elbow, (10) Уз in Female Tee, (10) 14 іп Hex Nipple, (10) М in Hex Plug, (10) % in Stree Elbow, (10) их — 6AZF7 
Ys in Bushing, (10) 4 x v in Coupling, (10) % x У in Hex Nipple, (10) 1⁄4 x Ye in Reducer, (10) x 4 in Bushing 6А2Ғ6 


Compression Brass Pipe Fittings 
= Rubber seal from brass or copper. Ferrules vary in shape, but 21ТҒ15 
Fittings temporarily repair two new or existing most commonly are the shape of a ring with beveled 


pipelines to transport air, drinking water, flammable ^ edges. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong, 


140-Pc. Kit 


gases, slurries, and chemicals in residential and highly conductive, maintains machineability at high iting Pipe size Overall EN 
industrial plumbing applications. They include an temperatures, and resists corrosion from water, heat, БАЗ; 32s 21ТЕТ8 
outer compression nut and an inner compression гіпо acids, minerals, and peaty soils. It is also compatible 2n m ТЕ 
or ferrule (sometimes called an olive), usually made With stainless steel, copper, or zinc piping. TWEXTW КЕЛТІ 21TF17 
Brass & Bronze Pipe Flanges 
= Pipe fitting material: red brass copper and zinc, is compatible with stainless steel, 4TJJ7 
= Maximum operating pressure: 125 psi copper, or zinc piping. It is strong, highly conductive, 
= FNPT connection maintains machineability at high temperatures, and Flange 
Flanges connect with pipe and fittings to form a resists corrosion from water, heat, acids, minerals, Pipe Outside Overall No. of Пет 
piping system that transports air, flammable gases, and peaty soils. Bronze, also known as red brass, Sue Diameter Length Class, Bolt Holes No. 
slurries, and chemicals in plumbing applications. is a metal alloy of copper and tin and resists corro- 17 9s 4% Class 125 4 — A4T4J9 
Flanges allow breaks in pipelines to make valve, Sion from saltwater and has higher heat and electric ТА, 1% й 4% Class 153 4 ЖЫ 
pump, and other replacements. Brass, ап alloy of conductivity than most metals. 2 2% 6' Class 125 4 (ТІК 
v 
Item Item 
| Description Tube Size Outside Dia. No. Description Tube Size Outside Dia. No. 
smt. NIBCO 97 Elbows 97 Elbows—Long Radius 
- - X x 
Wrot Copper Fittings Tain Fin ШІ | zm zm SPON 
n " in ІП 
в Max. pressure, 1⁄4" to 1%" 0.D.: 500 psi 2» in = Ш Ш Tn Jm 5Р084 
= Max. pressure, 11⁄4" to 214" 0.р.: 364 psi үш P z түнді ven "wu Skoas 
= Max. pressure, 2%" to 3%" 0.D.: 317 psi 90° Elbows—Close Rough Ain An Ea 
= Max. pressure, 4" to 4%" 0.D.: 293 psi Amn «n EL 7 in 1 ШП 39В608 
= Temp. range: -20° to 400°F Xu Wi sposi RE Th Ш 38090 
А 1 1 A 8 
99.9% pure copper, seamless tubing forms a VA ЗІП 5Р051 Ti^ in 195 in 5Р002 
t leaktight tion and resist “in Ain 5Р053 Zin Zin 5P093 
permanent, leaktight connection and resists Tin Tin 5P054 5n seein ERE 
corrosion and scaling. Ideal for drinking water, air ТАП Ten Ed 3in З in 39R593 
conditioning, and refrigeration applications. For a 2in DV in 5p057 ТТТ 4in їйїп 39R752 
complete list of standards and specifications, go to 2% п 2% in 5Р058 "іп Vain 1VMB5 
А " Notes 3% in 3% in 39R719 TA in $5 in 5P072 
Grainger.com® and search for individual products. bin БУП 39В711 Al В! 
36 in Yin 1VMB6 
C = Female Solder Cup. — біп біп 398680 VAI 5s in 5P074 
551 ЕЛ 
шы әле P" ein %in 5Р082 án an ір 
Description Tube Size Outside Dia. No. 35 in Vin 5P063 T 14 in 1VMB7 
RE ғ in Hin 5P064 Tin Thin 5р078 
ext = = í 34 in 7 in 5Р065 Tin T9 in 1VMB8 
% in Я in 1VLX7 - Тіп T% in 5P066 2in PIA 1VMB9 
A in Hin SP036 T in 196 in 5P067 272 1n 59-1 IVM 
Kin Yin SP037 Tin 196 п 1VMAG 3in йіп VIC? 
in Hin 5Р038 2 in 2 in ТУМА? rex FTG 
E ҒАШ E men ип — — TNAS Yin yn 398620 
гы in in ai 7 a 
ишы шу = = (EE 
ТУ Thin e Zi ET Hin Yin 39R596 
i ты ДШ Ain 398590 Vein Fin 39R607 
2 in 2% in 5P044 Ain 7 in 39R576 Tin Үйіп 398677 
m EAD TENS Tin Tin 398714 Tain in 30R652 
3in 3% in TVLX9 T% in 1% in 39R726 17 in 196 in 39R742 
— — 3i ааа 
8 in 8 in 
FTGx C Wis Kia ҮШУ? = аа. Radius | CONTINUED | 4 
— E M Ш- E 
21 2l біп Ain 
fn п — SPB tin Үй S082 
Tin T% in 5P047 FIGxC 
T% in Тув in 1VLY5 35 in % in 5Р068 
Ti? in 156 in 1VLYG 
2 27а n 1VLY7 in Zoin 5EDGA 
2% in 2% in 1VLY8 % in іп 5Р070 
3in 37 п 1VLY9 iin Tain 5Р071 


1 Mueller Streamline brand. 
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PLUMBING Scan. Order. Done. д 
Wrot Copper Fittings Details on page A1. 
M continuen] - " пет 
oe р кыш tion Tube Size Outside Dia. No. 
Wrot Copper Fittings =. NIBCO te 
Item Item i AX 78 
Description Тие Size Outside Dia. No. Description Тиһе Size Outside Dia. No. V: %х1% 398616 
‘Adapter = VA xd ж Ax 1%-(1 Je C-to-C) ae 
х 
Ww үлі 1VLR6 y yr 39R527 A E 5P138 
A à i 9008 A w 5P139 
yr VA 1111 %' VA 39R521 T WA 5P140 
рА E 5P015 үйі E 5P121 IW 1%-(4 00 39R743 
yr VA 5P018 y yr 39R511 1% 19&-(4V7-C-to-) 398754 
T 1% 5P019 ЕЙІ 5Р122 _ 2 278-(572-С-10-С) 398712, 
T Tw 398577 T 5P123 “Suction Line P-Trap 
TW E 5P020 TW 5P124 СХС Р ; 
1W 136" 398670 T% 5P125 vA % 5P141 
TW 1%" 5Р021 2 5P126 Ў a a 
TW TW 398570 2j 1VMG6 - x Lo 5P143 
2 2%" 1/15 3 ЗУ" 1VMG7 1 1 y 50667 
2" 2%' х2" 39R567 4 LV 1VMG8 1 1% 39R626 
2%" 2%' 1VLU7 ЕНІН IA 198 5P145 
3 күйі 1VLU8 ту; 198" 398728 
Сх МАРТ Ww ж 5UGE7 “Tee 
7, A a T = 4 Ya 5P094 
W Оа 39R713 , i o a 
Si EA 1VLU2 % Lo 5UGE8 р Д Yr 515051 
ЕЯ Ут Ут 398709 № a 5Р095 
5 WX 1ULV5 ШОШ Dimple Stop E V 5Р097 
yr BEL ШЕШ Va y 50660 ж ж 506081 
T ЕЛГЕН 1VLW2 Ye Te SUGA2+  CxCxt . , 
T TA'XxW 398612 Te Ур SUGAS т Yu Яв" 39R642 
TW" TW x TW 1VLW6 E V 5UGA4 + А 16 Tie 39R496 
TW 1%" x14 398633 A A 5091 Ñ 6 E Sr 
TU TW х ТУ” 1VLWO yg y 50661 6" a 398568 | 
2 2W'x2 5P035 ^ TAY 5UGA0 Y ж Ж 5Р103 
zy DexTy WDG T TW 1VLHS T " ae 
3" 3W'x3' 1VLX6G үлі ' УІН н s 
1357) te ie ТЫ? I A 5РТІЗ 
TW 1% 398548 2 DW 1VLJ6 ТУ 15 UE 
Tw 196 39R504 2W 258" 1VLK3 rs oF 
ky күлі 1iVLKG 25 2% 1VMD9 
1%" x114" 196" x 1%" 39R551 T Ue ЕТТЕ 3 ЗИ ТІНЕ 
Cx SPG 4 4 1VMG2 
" Tema, Rolled Tube Stop CXFTGXC 
тут тут "T Б ИЛЕЙ 
2 ож 39R609 us И A 1 FL) Ve Ye" x W x 96 39R542 
: A 3 8 ys" VA 39R594 
ЖЕГЕН үл E 39R669 Ж ү, Bel Ш Ls 
A 8 трт EA 
yy үр" 5P022 2, VA apis y y 398549 | 
V 5%" БР023 3 кү TVLK7 1" i 1 Ww 39R582 
5 DEM 17 4 5e Wu 15 п Запад 
At V 5P024 a g 
T wp 398529 ШЕШШ without Stop 2 Dif 30R565 
TW 1%" 39R606 9 ж iyppg Union 
Tw 1%" 39R617 a y іре — 6x6 
РА 2W 39R627 BF 9% 5P207 VA E ШЕН 
“ТЕХ MNPT f i UE % Wr ШЕТ; 
үйі 5%" 39Н720 ^ T 5P208 үйі ЕУ 1WLJ7 
yg VASEN 39R643 T 1K 5P209 EA 7 1WLJ8 
Ww LE 39R572 De TW ШІН i T TW 1WLJ8 
үлі "x Ve" 39R506 - Tur 19g 1VLR2 ‘Venturi 
yr TAX Vi 39R507 TU p 398603 Ғе 
T TWxT 398561 y т TULR3 
“FTG x SJ 2r РА 398666” Ya" ж 398715 
20" 298 1VLR4 
1" 154" x 154" 39R541 3" Зу" 1VLR5 Item 
d 4%" 398692 Description Rod Size No. 
Tus with Stop, Rolled Tube Stop ap 
TW x TW 198 x 196" 39R691 Сх " yr E “ іп 398584 
ves oe НУН 2in 398533 
FxSJ үйі Ts 39R491_ Item 
Ув" V 39R544 Description Tube Size Outside Dia. No. 
A 8 Reducing Tee (run x run x outlet) 
Ту" 1%" 39R682 y y 39R493 Cx 
ЕЙІ Жж 398490 хи ХИ 5UGA5 
V T 39R550 Зх Va x Va" WX x6 50604 
МИРТ x SJ T TW 39R492 WX e ХИ" WxVrxW 5UGG6 
Tw 1%" EE % x 5 X VA x "x Ж 5UGA1 
езі келеді iw 1%" 39R50 EX V X Ve 8A" x 96" x Vir suc | 
1и 19 x 1% 39R730 2 РАГУ 398516 V X VP X Ve S5 X 98 x A 5 
2 26 E д ху ху ГА хӯ X 
оўу" z XXV TUI 
L UEXPE 98571 3 $4 39690 Ито  SUGDS 
30" 3%" 39R694 TX x 1W x WW х %' 5UGE1 T 
Air Chamber / Stub Out 6 67" 398698 1" x 1" x у" 1%" ХІХ” 506Е4 f 
Flush Bushings 1 xixi 1% xi% х 17" SUGES 
W'x6 W 39R647 FTGxC 170" х TA x 198" х 156" х 7 Б0бЕб | 
%'х8' Ув" 398634 үлкеи AE SZ 1VMG9 2UNTXW 2W'x2W x99 50664 t 
Ye" x 12" 9% 398735 Wx И" "х 36" 1VMH1 2x2 х Ти" 2%" х 276" х 136 50603 t 
"х 12" E 39R751 Va" x Va" ЖЕРІ 1VMH2 2" х2" xiv" 2W'x2W'x19 506621 
‘Bullhead Tee (run x run х outlet) AEEA yg x V 1VMH3 “Схбхс 
хбхб гейі Wx 56" ТҮМН4 W'x Ve xYie VW'xWxYw 398629 
Ve x Ve" x Va" ҮЛГЕЛІГЕЛІ 398523 Ua x Vs" VEEN 1VMH7 Ya x Ve" x Ve" Ye x Va x Vir 39R518 
Va" X Va" х% YexV x V2" 39R574 A" Xy & xy 1VMH6 WxWxW Ye x W x 1VMC3 
Vax Va" x Vo" x х 96" 398678 Tx 1W x 1VMH5 Va" x Va" x Ve" %'х% x Va" 39R497 
SA" X Ae" x Vi Ив xA x98 398591 Тех 3" TAX 1VMH8 VAX Va x Ve" %'х%'хв 398621 
%'х% x Vo" VEVETA 39R538 1% xT 199 x TW 1VMH9 Va x He x Vr Ye x Vie х 38" 39R651 
EVEA Ve x Ve x Yr 39R721 Thx ТИ" 19 x 196 ШІ He" x Ve" x Ve" Fox Va" x Vs" 39R588 
EVES ye x Bx ive 39R722 2"x1TW 218 x 196 1VMJ2 Эв" х Ve X 6" Ив х VW х в 398762 
y x Ya х Ya" Ух УХТ" 398660 "Plu Yi x Vie X Ve" He x7Ae X И" 398508 
TXT XI" Тих 17" х 136"  39R603 FTG We x W xy WxWxV 39R763 
TxTtx17 1Wx1W'x1» 398631 Y ХИ xA WxW x V5" 1ҮМС4 
TUX TV XT" _1%'х1%'х1%' 398556 ж ж 398695 Ye x Va" x Va" WxWxN 39R536 
ТУ“ x TW x2" 1987 х 196" х 276"  39R635 ye x x Va" WxWxW 39R502 
PXPX2W _ 2WX2WX2W З9А676- m Е — 
t Mueller Streamline brand. D 


2796 GRAINGER. 


ШШЩ 


Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 


а В 
< Download Available PLUMBING 
ОЎ I GRAINGER.COM - Wrot Copper Fittings 
«ЕСІШІІГІ m 
Wrot Copper Fittings 5. NIBCO 
Item 
Description mE Size " Outside Dia. No. i " 
ieducini jows—tlose Hou em ет 
ЕНІН а s Description Tube Size Outside Dia. No. Description Tube Size Outside Dia. No. 
ЗВ" х И" VEVA 39R760 % xv yx 5P199 Ух Ve x Ze" Te x Va" x Va" 39R757 
BK EVA 1/171 БАҒА VEEN ШЕТІ ЕРА Thx вех 96 5р100 
Ух Ув" Wa x Ve" 39R658 Ux 98 Bx Vo ШІК A x8 x V6 & XY X ЎТ 
Six Vo" БЕЛІ 1VLZ2 EVA УРЕ 5P200 БЕРЕ Thx Th" ХУ" 39R539 
EEN VEVA 39R750 БАҒАДА ЖЕДІ 5Р201 WX IE XV JWxU x Vs 398705 
TB" TW x yf 1VLZ4 ШЕЛІ TW x 5P202 ЕЛБЕЛГЕІ Thx Ts" xy 398589 
ШЕЛ VEVA 1VLZ3 Tx ШЕЛІ 1VLN2 ЕЛБЕЛГЕДІ JWxW x» 5Р102 
TW xT" TW x TV 1VLZ6 ШЕЛІ TW xT 5P203 WIE XI Tex Ts ХУ" 398674 
TA x ТИ" 198 x 198 1VLZ8 TW х VE TAXA 1VLN4 ЕЛГЕЛІГЕН WxWxiW 5P104 
AESKA 2% Xi ТУМАТ ЖЕЛІ 198 х" 1VLN3 TXB XB ТИ х" x" 398613 
190° Reducing Elbows—Long Radius TW x1 TW x VE 5P204 TxA XH iW'x9x/W 398632 
CxC ШАҒАН БАҒАДА 5Р205 TxA xT TWxWxiW  1VMC7 
WxW WV 39R738 АҒА 19 x 1%" 5P206 TX x VP TAXA xv  39R546 
Vx Ve EEA 1VMB2 VEA 2W x 9 1VLP1 ШЕЛКЕДІ dWxWxW 5P105 
VEVA HEVA 39R586 2x1" 2W x ТИ” 1VLN9 TXx3 x1 TWxAxiW 5P106 
AX Ve KEEA 39R761 ғау 2 x 196 1VLN8 Txt x И" Тех ТУ xA  39R654 
Wx Vo" VEA 39R562 Ox ТУ” ОМ x 199 1VLN7 TATXA ТУ х 1%" х 1%" 398718 
EE XY 39R644 2x2" 258" х 276" 1VLP2 TxTxw TW'x1lW x99 —5P107 
TX? TAX 39R618 3x2" ЗИ x 2W 1VLP4 TT x He TA xi xA 5P108 
ШЕЛ КЕЛІ 398707 Зх 2" 3W x 298" 1VLP3 ШЕШЕЙ TWxiW xiX' 398685 
ч =1 ext каш 1W'xiW 39R636 Tx? D x 25 ШЫ M x Ж х7 iol АЛҒА Dr ТИМОТ 
90° Reducing Elbows—Short Radius LEJA МЕЖЕЛІ VLP6 A" x V x Ve V x TE x98 
Схс E Tx3 ДМ x ЗИ” 1VLP5 TAXA XA 1% XAXA 39R564 
‘Reducer Flush Bushings TWxW'xT Т9" х 78" х Т0" 398625 
9 
“CXFTG TAXI RAVE AAA 1УМС9 
ехе M x Ve 5P059 ES ШІЛ 196 x19& 398756 DEXEXY — DEXDEXE Ed 
TU TED Ттт ТТИ 39R525 
-Wenneer Couplings 2 x14 206" x 156 39R601 ИТТ AG 
exe ТЕТЕ x FNPT TTX TX BIRTA 
ТАБЕЛІ ТАБЕЛІ n qm TAIRA IRRA  5Pil 
EET ED succo Е А ЖҰ) 398512 Ta EG T Ht Hi ЗЕТИ 
Vx A6" 34" x Ae 5Р184 ve вих Ww 39R522 ТИ" x 14 x1 198" х 138" х 1708" 5P112 
Sig x Wf The x Vi 39R628 AM PR 
Se x Vs" УЛГА sUGCi f Reducing Adapter TV xVex1 1% xA x1%  39R688 
Wr ERA 3onó30 ^ CXC TAXI ХТИ" 1% х% xi  39R696 
Se V WX 5P185 TAKA AXA XIA IMDA 
иот ма ааа | нз аша Mor qm 
UI MX 5P187 TWxTxT Ч ХТУ ТУР 39R555 
38 Й" T ТНТ CxFNPT TA ХТХЇЙ" 1% х Т" x1) 39R679 
WU XX 5P188 үйі V 1VLR7 Tax xt —149Wx1W4 x1» 1VMD3 
WOW МУЎ" 1VLGS үйі ж ШЫ: TU XiWXxiZW 1x19 x1» 1VMD2 
I YR {VEHa W Y? x3 1VLT3 TWXxiWxW  dWxiW x9  39R686 
WIN WE 1VLHS E EEA 1VLT2 TA TWX 196 х 137 х  39R599 
е, жы 5P189 y EEA 5P014 TWXxiWxi — 49x19 x1W 398602 
Y КУР 5P190 y Se x Ve 5p210 TNX Тих TV — 49x19 х 1367 398587 
TX TWO 30R622 Vi LEVA 5P016 TA XTX TA XTX 5РТ14 
MR TEE  SENH yr WX TVLTS TEOCOE XC TRKTH ХИ BPTIS 
е mE ЕДІ MEVA 1VLT4 TA xT xT — x1 x1W 5P116 
T THA EH? a rx — BPOTT TIER TERT AB TX TAI BOR 
[ESAN Taxa, 5Р192 yy VA 1VLT6 ТИРА КХТИ" A 39R597 
ТИ XU TAXA SSH M — HW — | PXYx2 — —2MWX5x2W 398637 
— Hit 0, Sans? T TW 1VLT9 2х Ўт 2" 2W'xUEx2W  1VMD8 
Terr ТУ ТИР ББТ ТИ? 1% 1VLU1 2 xxl 2W'x1lW'xlW' 39R645 
VIVE 15%" x4 39Ң58 TW ЕЛІ IVLU2 Ox tx 2" 2W'x1lWx2W 1VMD7 
(AERA Be 283 iw EA 1VLU3 PXIWXT — 2Wx1Wx1/ 398755 
DXX e X ЕНЕ iva 1 1VLUA ZCxlWxiW — 2Wx1Wx1 39R655 
ТУ MOS чуут 2 A 1VLUG IXIA XIP 2 X TAA XIA 308732 
1i "X TW 199 x 198 1/14 “Cx FTG E х1 4227 1VMD6 
EVA A EUELA ж Ихи SUGC3 1 от IR XIR XA 398646 
X ИНЕСІ Paw тихи sue күз imme уп; пш. 
ERES P ERE 1VLJ8 "Cx МИРТ FXII 276" 196" 1987 398580 
sot АТУ" “лон Vex Ve 1VLUS ZXxlWx2 . 2Wx1Wx2W 398661 
XT EAL VEVA 1VLV4 2x2 ХУ" 2WXx2W x% 39R514 
2 x Vi Их ТИ” 398716 ae ТҮЗ ETETA SN ОКИ" EPTIE 
ы ate И ЖЕП EIE ye x Vin 1VLV7 2х2°х1' 2Wx2Wx1lW 5P119 
Sur SW T9 ЕКІ MEEA 5P027 ZCXx2XilW 20276" 198° 398540 
па тача TULKS EEA 5P028 Zx?xlW — 2Wx2Wx1W 308530 
TE] КАЕМ 1VEKG ESN 1VLV6 2WXxWx2W _ 2W x x2 398681 
"pA Mew TVLLS М yx Ve" ША?) 2WxilWx2W  2W x1 x2W 398759 
Tog D PL W ЕЙ MEEA 1VLV8 2WxZxiV  29Wx2W'x1iW 39R748 
qus" AU ESUT 1З 4" VEVA 5P029 2Wx2x? 2R XIA x 2%"  39R650 
FTG yr лған 5P031 2Wx2'x2W Z" x2W х 258 398737 
Wu WU 308557 T TW x 3i 1VLWS 2Wx2VxW 2Wx2W x9  39R605 
ТИ ХУ" 199 ХУ” 398569 de TW x1TW 1VLW3 2W'x2W'xyr 298 x 2%" x7& 398558 
Tenue TWO 30R520 T TW Ту" 1VLW4 2Wx2Wxl —2Wx2WxiW  1VMEA 
жұрт ZW E SORBED TW 1Wxi  — dVLW8 оу хо Т IR X298 X T TWMES 
н 29€ 34 Ve SORBI TV TR x ТУ ТҮП? QWx2WxlwW 2x2 x1 1VME2 
КОКАН Ser SURbbA i Te xT ALA DVSX DV KL IRAIA 2H IMET 
x HS У т 1 E x ua 100 SXWx3 318 x Ax 3%" 398708 
ir т T T " Жем 3'x2'x2 З X 2" X 2V8 39R701 
ra m ти r ZWaiW ТИХА КҮЛКІ КҮЛЕ БЕСІГІ 
КҮЙГЕН ЕКЕУІ 398758 ‘Reducing Tee (run x run x outlet 3'x9' x ў" 3 S X 3 BX yw 
ШЫЙ Coupling with Stops, Rolled Tube Stop Xx Xu WXWxW - 39R515 хз M NA AE. CT 
- WI KC Bx "x As 398744 xox — 3Wx3Wx1lW IMEI 
и 1% 398640 "ух Их 96" x х 10" 398764 x2 x1 AX ЗУ" x 196 
TW 1% 39R526 Wx xv W'xW'xV/ 398563 Yx3 x2 3W'x3Wx2W  1VME7 
—Á— — WX X VP WxH xA IMCS 3x3 x2W — 3Wx3Wx2wW 1VMEG 
2x16 2 x 156 39R623 VAT 3e XxWx3W 398710 КЕШЕЛІ AWxAW XA 398717 
Reducer Fi Fittings Vx Vx A 3X9 Xx" 5P099 axa xt AW x AV x1 398749 
ЮЙ ОУ XVI AXA XA 398519 TxQ«xlW — AWXxAW X19 339R724 
EVA EVA 5P195 ЪЪ ХЭ AXA X 398528 ax 4 x2 4Wx4AW x2W  1VMG5 
Si x Vin VERA 1TVLL7 V X ОИ AXA x Ve 398579 TxQ4x2W GWAR x29 1\Мб4 
Se Val WX 5P196 a x Из xe Ў, x » x » 39R703 ax 4x3" 4W'x4Ve x3W ТУМО 
15" X 1 A" 5%" X ЕЛІ 5P197 h" X т Xx ‘J A X 4" xi d "m 
Bry жу” 5P198 y x a x w 3 x Wx i 39702 t Mueller Streamline brand. 
JS AS РА АЕТ тер e 
— : mus ЖКУ ХУ" (ИТО 39R706 
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DWV Wrot Copper Fittings & Cast Copper & Bronze Fittings Details on page A1. 
| adiu Item PA. Item 
MUELLER i Description Type Tube Size Outside Dia. Мо. Description Type Tube Size Outside Dia. Мо. 
нА NIBCO DWV Elbow, 45° m T € DWV Long Radius Elbow, 90* 
- X 4 |n ЗІП 
CxC Thi T%in 506ЕЗ 
ek Misses mur Vent сес uM X шшш 
ro opper Fittings CxC 2in “іп  5UGF4 f 
Pp ы OD Т Dl ИС 
Pipe Fitting CXFIG Тип 71%іп — 39R675 схсхс 2inx2in 24inx2% зовввз 
Connection Item СТС Тїп 192 in 30Ң524 ж Zn. Дх ТУ, 
Description Type Тире Size Outside Dia. Мо. CxFIG 2in 2%in  5UGF6 f CxCxC ала axiala 39R672 
F—— BARNES dug РИТ RU : 8—10 ТЕЕ схбхс ОИСЕ ERAT DS 3gR689 
MWEE DWV Street Elbow, 45° 
CxSJ  1%in 1%in — 5UGH1 : ; 
„а t CxC — Yin 1йїп 398673 e CxFIG Чип  1%in — SUGFST 
oset Flange 
DWV Elbow, 90* DWV Tee 
ү ; : CxC 17 in 1% in 39Н545 1 1%] 
Сс 4їпх3їп 4%x3%in 398733 Cx¢ “Теп Тий SUGAT | M: ЕТІ 
px lyn deno пш шшш 
DWV Coupling (x6 “Оп оп 398505 — guyrestcap EXCxC 2m — HR 398831 
; ; x 3in З гіп 39R664 
CxC 1% in 19&in 506Е9 T БАН Thin 1% п _ 39699 E CxC % in %in — BUGFBT 
ХЕП Tin 1%in 398547 
CxC 2i 2%1 5UGFO CxFTG 2in 2V&in 396575 Yi i 
x in h in UGFO T CXHG in rx 3 in 398736 CxC Twin 1% in 5UGF9 1 
t Mueller Streamline brand. 
: Tube Pipe Max. 
NIBCO Fitting Fitting Pipe Press. Item 
E Desert tion Mat. Conn. Tube Size Size (psi © °F) Outside Dia. Brand Мо. 
rain Gouplin 
Cast Copper and Bronze Fittings Pu CxC yin — 5778200 віп Мібсо 36М484 
= Temp. range: -20° to 400°Е except 1WLH5 to 1WJL1 Cast Bronze 
are 0° to 400°F and 36N483 is 40° to 100°F CxC 3A in — 466 @200 7% in Nibco 36N485 
Feature higher pressure ratings than most wrot copper fittings. Approved DWY 45" Wie үлүүн mm елі: AG ITO 36Н531. 
Vendor models are compatible with wrot copper fittings. All models are for $ Gast Brani -2 m S оо 
use in nondrinking water and air applications. Meet ANSI B16.18, except CxCxC 2 in — 466200 2%in ^ Nibco36N548 
36N483 to 36N559 meet ASME B16.26. DWV Adapter 
us Pus б Cx MNP 1%in 1% in 395 @200 156 in x 1% in Nibco 36N544 
Fitting Fitting Pipe Press. Item Cast Bronze Сх MNP 1%in 17% іп 577 9200 1% in x 1% in Мосо 36N540 
Description Mat. Conn. Tube Size Size (psi © °F) Outside Dia. Brand Мо. Cx MNP 2 in 2in 577 9200 2%inx2in Nibco 36N545 
45° Wye DWV Fitting Cleanout 
CxCxC Yin — 466200 еіп Nibco36N538 © аит FTGxCleanout тр — — 395 @200 1% in x 11% in Nibco 364553 
Cast Bronze ast Bronze ETG Cleanout н пурат 
CxCxC iin  — 3950200 1%in ^ Nibco36N539 with Plug Se ло чыч 
Ш DWV Flush Adapter 


90° Drop Ear Elbow 
Cast Copper — 20 win — 7220100 %п Nibco SP158 Cast Bronze Cx MNP 1%in 17 in 466 @200 156 in x 175 in Nibco 36N541 
аф, СХЕМРТ win іп 7229100 “іп Мірсо 5P154 


Cast Bronze 00 Жіп — 466 0200 № іп Nibco36N507 — py Long Turn Tee Wye 
= C x FNPT Tin 1in 395 @200 1% іп Nibco 36N503 , CxCxC 1 in — 291 @200 154 in Nibco 36М551 
ast Bronze 
Cast Bronze Сх FNPT Yin Yin 577 9200 56 іп Nibco 36N499 i = Yai i 
CxENPTin Уш 722 @100% in Nibco 5Р150 22.2 is zn S2100 Суд _ Nivea dolest 
Cast Copper C x MNPT win іп 72240100 %inx У іп Мосо 5Р156  DWV No Hub Soil Pipe Adapter 
ast Bronze x In In in x 11n NIDCO " ү И 
= Cast Cop er Сх FNPT Tin Tin 494 à 100 1%in Nibco 5P152 o Cast Bronze C x No Hub 2in — 466 9200 2%inx2in Nibco 36N546 
* Reducing Drop Elbow 
C x FNPT Yin Yin 722@100 %inx%in Nibco Sp14g ОМУ P-Trap . : z 
CxC 1/0 іп — 466 @200 1% іп Nibco 36N558 
Cast Copper Cast Bronze 
C x FNPT Міп іп 5820100 %inx%in Nibco 1WLH3 CxC 2 in — 3958200 2%in ^ Nibco36N559 
90* Reducing Elbow DWV P-Trap with Clean Out 
C x FNPT Yin іп 466 (0200 %inx іп Nibco 36N501 | | , 
cast Bronze САМЕТ Зіп Тіп 395 @200 “in x 1%4in Nibco 36N502 Cast Bronze | CxC Тиіп -- 5770200 1%іп — Nibco36N557 
CxC  1%inxtin — 327 9200 19 іпх 1% in Nibco 36N498 
CxC 1%inx%in — 351 0200 1%inx%in Nibco36N497 DWV Return Bend 
90* Union Elbow 
s _ А ; 
CxC Yin — 466 @200 "Ain Nibco 36N508 Cast Bronze CxC 17 in 291 9200 155 in Nibco 36N556 
do C x MNPT мі % in 466 200 %їпх%їп NibcogeNsog "MV Threaded Piece 
х е ыр ктап 25000 : CxMNPT  1%in 1% in 466 @2001% in x 1% in Nibco 36N542 
ast Bronze 
ара CxMNPT  1%2in 172 in 395 9200 154 in x 172 in Nibco 36N543 
— Сх МАРТ Hi Yin 623 9200 Winx іп Nibco 36N532 
1 | 1% j| 5% j 1 | i Xx In 8 In ? |n x ?s In IDCO 
Cast Copper C x MNPT Yin Yin 722 9400 %inx%in Nibco 5P147 CX ENPT ein Bin 577 @200 hin Nibco 36N527 
п шшш: mm 
Xx In In в In IDCO 
Baseboard Tee (run x run x outlet) Cast Bronze Cx MNPT Tin Tin 395 2200 1%іпх1іп Nibco 36N533 
ml mm es 
; x 4 in 4 in 35 біп x 1% in Nibco 36N534 
Cast Bronze CXFNPTxC din Жіп 305200 JINX Nibco 364403 CxMNPT 1% in 1% in 327 G200 156 in x 1% in Мосо 36N535 
Cx FNPT 2in 2їп 2919200 2%in Мірсо 36N531 
Cx MNPT 2in іп 2919200 2%inx2in Nibco 36N536 
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Tube Pipe Max. 
L| CONTINUED | Fitting Fitting Tube Pipe Press. Item 
Description Mat. Conn. Size Size Outside Dia. si °F) Brand Мо. 


ucin 
NIBCO ^ 2inx 2inx 2% 


Cast Bronze CxCxC 2inx — in x 154 in 395 @200 Nibco 36N549 


Cast Copper and Bronze Fittings L |n set 
. Adapter 
Fitting Fitting Tube Pipe par. Kis CxFNPT in Yin віп 577 @200 Nibco 36489 
Description Mat. Conn. Size Size Outside Dia. si @ °F) Brand Мо. Cast Bronze CxFNPT %in 34in 7A in 466 9200 Nibco 36N490 


x ап ІП ЗІП i 00 ee 
an e an -= 8 In раз Ee BT T E YR USER PERS EA Ен ronzeb х X 2in_Y2in In 
ange їп — 8 In Cast CopperCxCxFNPT “in in %x%in 722 9100 — 24W589 оррег x U x in /21П 8 X 8 |n 
Cast Copper апае In 8 In ast Bronze C х ІП v4 in In 
е 


cn = ЗІП ast CopperC x C x ain v4in ЗІП 
x п e In ^ IN | Со е 
lush Adapter — ec ee | 
Cast Bronze — din — 175 Мірсо 36N483 
Cast Copper Cx МАРТ іп Yin 56 in 7229100 — 24W566 
nion 
jose Adapter C xC A In: = % ІП 9 20 00 Nibco 1WLJ2 
Q X &in — in ibco 
Cnt Cast Bronze CxHose Уіп — | ФіпхМіп 577 @200 Nibco 36N491 Ое) x pin — ш 122-0100 Nico oF le 
x MNPT in Yin % in X 722 @100 Мосо 5P168 
X ІП “in 8 ІП = 
с Win — E 577 @200 Nibco 36N525 x = Шш AELA 
st Bronze 
C Мп — — 466 @200 Nibco 36N526 x СУГ ТАУП ШЕ 
г CxC H == % in 494 @ 100 Nibco 5P164 
IGxFNPT Vin “in  %inx%in 577 @200 Nibco 36N487 Cast Copper — c0 Tn — Toin 494 @ 100. — 24W571 
ал А © (хб Ain =  1X*in 4390100 Мізсо 5Р165 
Cast Bronze FTG x FNPT Yo 7&inx9&in 466 @200 Nibco 36N488 aa Ha l 100 as 
СХЕМРТ 1%in%in 1Йіпх іп 351 0200 Nibco 36N486 хе Тиш — din 405 @ 100 — 24W573 
Reducing Tee (run x run x outlet) CxC Тіп — 1% in 408 @ 100 Nibco 5P166 
NPT Yin “in in x% in x% in @200 Nibco Cx( 2in — 2% in 364 @ 100 Nibco 5P167 
2in ЖІП »ein X% 1n X 7e In IDCO CxC Zin — 2% in 364 @ 00 = 24W574 
Сх C 20іп — 2% in 336 € 100 Nibco 1WLJA 
Ain РІП X “in CxC 2% in = 2% in 336 @ 00 = 24W575 
X in ein 17sin X Ysin X In Cx 3in — 3% in 317 @ 100 Nibco TWLH2 
ІП vein 1% In X 178 In X “IN X ii- = 8 In -— 
4 |n 178In X s In X 178 In 
ІП in 178 in x in x 74 In CxC Yin — % in 577 @200 Nibco 36N494 
УУКТУ Cast Bronze Сбхі Яп — 7 in 466 @200 Nibco 36N495 
^in Yin 1% in x 1% in x 96 in CxC jin — 1¥%in 395 @200 Nibco 36N496 
j Pipe Fitting Pipe Size - Max. Нет 
NIBCO Description Connection Type Tube Size Pipe Fitting Outside Dia. Pressure Мо. 
ПЕН educing Elbow 
Lead-Free Cast Bronze Fittings INN SCIEN 
? |n 8 In ‘In X 72 In SI 
= Temp. range: -20? to 200°F bin Ain & in x 76 in si 
Meet NSF/ANSI 61 Annex G, except 40F183 to 40F268 meet ASTM B584 Alloy in citrine sen s 
C87850, Third-Party Certified To NSF/ANSI 61 Annex G, and ASME В16.18. Ain ^in Ain x % in si 


4 in ІП 8 In X 1% In SI 

4 |n X 74 In — 8 In X ІП SI 
In X 1 In = вїпх1%1п 51 
ІП 21П In X 78 In SI 

In ^4 in In X ІП SI 


Certified for use in potable water applications. 


Pipe Fitting Pipe Size - Max. Пет 
Description Connection Type Tube Size Pipe Fitting Outside Dia. Pressure No. 
e 


CxCxC Yo in — ys in 577 psi 40F252 
CxCxC Yin = %in 466 psi 40F253 
CxCxC lin = 1¥% in 395 psi 40F254 


CxC Vb in іп 623 рві 40Ғ226 


21n In 6 In X v2 In 
2 |n In 8 In X 72 In 
4 In In 8 In X va In 
‘4 |n 4 In 8 In X 74 In 
in in 8 INX 


Cx FNPT V in lin Yinx1%in 395 psi 40F194 
Cx FNPT 34 in % in 7віпх Yin 466psi 5EFV4 
C x FNPT 1in 34 in 1¥%inx%in 395psi SEFVS 


in hin m Cx FNPT % in іп 466 рѕі 40Е188 


8 In In In 
ЗІП 8 In In 
2n In 8 In X 72 In 
2n In 8 In X va In 
21n in ЗІП 
4 |n 4 |n 8 In X 74 In 
4 |n 4 in 8 In X 74 In 
4 |n 4 |n In 
in in BIN X 


$ 


ез i in 291 psi 40Ғ265 


i іп 577 psi 40F193 
i 7 in 466 psi. 40F185 


^ in si 
5 in si 
in si 
in si 
in si 
АШ si 
9 in 235 psi. 40F262 


111п 201 psi 40F264 


HT 


1 
| 
ls 
18/9 


іп in si 
2in i 2% in 291 psi 40F221 
CxC Vo in — y in 577 psi СЕМІЗ 


C x FNPT Vb in Vb in Yinx іп 577 psi 5GEVS 


CxCxFNPT Yin Y in ШАП 577 рві 5GEX6 
Cx FNPT Yo in Vo in Увіпх in 577 psi SGEWS Cx Cx FNPT % in % in in ІХ in 466 psi 5GEX7 
4 
гор lee 
ow, Ven 
CxC Ye in — 36 in 577 psi 5EFV8 CxCxC Vin — 36 in 577 psi 40F234 
р CxC 34 in — 7 in 466 psi 5EFV9 — c —————— ———————— 
CxC lin — 1%їп ^ 395 рѕі 40F204 | CONTINUED | } 
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Copper Press Fittings Details on page A1. 
[ | CONTINUED | Pipe Fitting Pipe Size - Max. Item 
ces А Description Connection Туре Tube Size Pipe Fitting Outside Dia. Pressure Мо. 
Lead-Free Cast Bronze Fittings NIBCO есір Adapter 
Pipe Fitting Pipe Size - Max. Нет е@ C x FNPT Yin Yin % in x V in 577 psi SEFV6 
n Connection Type TubeSize Pipe Fitting Outside Dia. Pressure Мо. Cx FNPT 34 in % in Minx 3A in 466psi БЕРЫ? 
Й А А А Тее 
4% C x FNPT Vin Жіп ve in 729 psi 40F247 CxCxENPT Bin Yin Фіпхфіпх іп 577рві 5GEW7 
“2 GO ein $n % ШШЕ Yein 577рві ARES 
i i i i xCx 5 in 5 in біп 577 psi 4 
C x FNPT 38 in 58 in Vb in 623 psi 40F248 x АРТ XG Yen у in = 5 in = 577 psi 402263 
Reducing Adapt xCx ^in 4 in &inxY&inx7&in ^ 577 psi 
өшеп rapier CxCxFNPT Ain Ў іп Йіпх іпх іп ^ 466psi 5GEWS 
) C x FNPT ші жі Ain x Voi 466 psi 40F195 X X Ain A in & in x 3 in x 76 in psi 
y ^U un di A “ FNPTxFNPTXC — Yin Hin Fin 466 psi 40228 
FAT x MNFT x C Ain ЕЛ in Е № in : 466 psi Ep 
Reduci x C x FNPT 1in yo in 1йїпх1%їпх#?їп 395psi 5бЕХ2 
educing Cross CxC x FNPT Tin % in 176 іпх 1% іпх іп 395psi 5бЕХІ 
СхЕМРТХС Tin Ya in 1% inx⁄inx1%in 395psi 5GEYO 
CxCxCxC тіп - 5 in 577 psi 40F251 Cx C x FNPT Tin Tin {1% inxi%inx{ in  395psi SGEXO 
CxFNPTxC Tin Tin 1%їпх1їпх1йїп 395 psi 5GEX9 
Ex Gainer Та Yin 1% inx1%in x Va in 351 psi Eod 
Reducing Male Adapter XC x FNPT 1^ in {in T%inxi%inxiin 351 psi 5GEX3 
1 Р іні CxCxFNPT 1^ in Tin Тв їп х 1% іпх tin 327 psi 5GEX5 
inion 
C x MNPT Vin ШАД їйїп x 194 in 466 psi 40F197 C x MNPT “in “in % in 729 psi 40F249 
CxMNPT 36 in 36 in Win 623 psi 40Ғ250 
um EE E 
Reducin Te] m гі m F um 90 H ^ in ^ in біп x ^ in psi 
т I in Hin ФіпхФіпх Yin 577 psi 40F236 Cx FNPT Yin Ain %inx Min 466 psi SGEYA 
dris win ФхихФіп Фіпхііпхфіп 577рві 40Ғ202 Cx MNPT in Si in J& in x Y in 466 psi 50ЕҮ9 
FNPTXFNPTxC іп ЭіхФіп Z%inx%inx%in 577 psi 40F231 C x FNPT Tin Tin 1% in x4 in 395 рзї 50ЕҮ5 
FNPTXFNPTxC in 3iin pinx іпх%іп 577рві 40Ғ220 CxC {14 in = irin _ 351 psi SGEYT 
СМРТ ХС Bin Fin Yéinx7&inx»sin 577рві 40244 C x FNPT їйїп Tin 1% in x {Zin 351 psi SGEYG 
CX C x FNPT Yin Ain hinx%inx іп  466psi 40F237 Cx MNPT Tán їйїп Т inx Ta in 351 psi__5GEZ1 
CXFNPT xC Min Yin %inx%inx%in 466 psi 40F245 CxC Tin == Twin _ 327 psi ©бЕҮ2 
ENPTXFNPTXC — Xin тх in  YéinxSéinx?éin — 466 psi 40Ғ230 GN tein in I EM in 87 psi ЗБЕН 
cxcxc EUM 1% inx%inx1% in 391 psi 40F233 UT zin = tonn 28 28 AU 
CxFNPTxC Tin Yin {1% in x ⁄ainx 1% in 395 psi 40F203 C x MNPT 2in 2in 2% in 291 psi 40Ғ183 
CxFNPTxC Tin Yin 11 in x% in x1% in 395 рѕі 40F246 C x FNPT 2in 2in 2% in 291psi 40Ғ186 
CxCxFNPT Tin Yin 1%inx{%inx іп 391 psi 40F238 CxC 2% in == 2% in 269 psi 40Ғ189 
CxCxFNPT — iin Yin 1Фіпх1%іпх іп 327 psi 40F239 Cx MNPT 2y» in 22 in 2% in 269psi 40Ғ191 
CxC x FNPT 2in 34 in 2% inx2%inx%in 291 psi 40Ғ241 C x FNPT 2% in 2%in 2% in 269 psi 40F192 
CxCxFNPT 2in Tin 2%їпх2%їпх1Ййїп 291 psi 40F240 CxC 3in = 3% in 254 psi_40F190 
Press Tool Jaw/ Use With Pipe/ Tool Mfr. Item 
Description Pipe Capacity Tubing Material | Length Model Мо. 
Compact Cordless Press Tool Kits 
Pistol Grip, 12 V DC, (4) Jaws, Case Yo into 1 in Copper 13 “іп RP-240 426/88 
Pistol Grip, 12 V DC, (4) Jaws, Case Уо in to 1 Yin Copper 13 Yin ВР-240 426J87 
n-Line Design, 12 V DC, (3) Jaws, Case Ve into 1 in Copper 15 %іп RP-241 426J90 
n-Line Design, 12 V DC, (4) Jaws, Case У in to 1 Yin Copper 15%in ВР-241 426J89 
Press Tool Kit 
Pistol Grip, 18 V DC, (6) Jaws; А ;, Carbon Steel, Copper, А 
Carrying Case; Battery; Charger ‘into 2 in PEX, Stainless Steel 11 %in 67053 600631 
Press Tool 
426J88 Pistol Grip, 18 V DC, (4) Jaw, Power Adapter Yinto4in 20005180, Coppel, 11 14 in 67068 600633 
For Pipe L ИЛ H Mfr. Пет 
Copper Press Tools Description Size (in. For Use With — (in.) (їп)  (in.) Model Мо. 
Pressing Ring Kits, For Use With: 

RIDGID 2% to 4 13 іп 12in 12 іп 20483 2ТЕ27 
and PEA Pross ЖЕНЕ. ШАНА ЕНЕ 
Use to securely join Туре K, L, or Pressing Ring Kits—Use : i 1%to2 27428 2GME9 
M copper tubing, with no flames, with battery-powered or corded Viega MegaPress Jaws Kits 

j " i Yato „Mfr. No. 44693, 48558 34TC11 
solder, or flux. Designed for /2"to pressing tools to connect copper , "S ш Mfr. No. RP340-B ,,. А ; 
i HRS, n X тыс ae А $ ress Jaws for / to 1 Mfr. No. RP340-B 18in 14іп  8in 
4" applications, with interchange- tubing in tight spaces; a swivel 0102 АНЫ 48553 34TC10 
able jaws and rings. For use with actuator allows the tool to be Mir Item 
potable and chilled water, hydronic oriented +90° to the tubing. — Despription For Use With Model No. 
i і і atteries and Chargers 
ш my 2. Viega MegaPress Jaws Li-lon Battery, 12V ] RIDGID 12V Cordless Tools 55183 54HT32 
uum (29.2" Hg max. )  Kits—34TC11 and 34TC10 DRESD ДШ Mfr. No. PEX-One Tools, Mfr. No. RP240, Mfr. No. RP241 55193 54HT33 
Compact Cordless Press Tool include 1⁄2" to 1" press jaws Li-lon Battery, 18V DC CS12x, CS65x, CS6x Versa, REG, REGO, REG00, RP340, RP350 56513 61UM25 


Kits—Compact and lightweight for 
tight spaces and overhead work, 
these press tools feature Bluetooth? 
connectivity to manage information 
Such as battery life and cycle count. 
The handy LED light is ideal for 

low light conditions and the battery 
can provide up to 140 crimps per 
charge. Barrel swivels 180°. The 
included carrying case eases trans- 
port to and from the jobsite. 


Press Tool Kit and Press Tool— 
Durable brushless motor is capable 
of over 100,000 press cycles. 
Features Bluetooth connectivity, 
color-coded light indicators for easy 
operation, and bright LED light for 
low light applications. Barrel swivels 
360°. Includes carrying case. 


2800 GRAINGER. 
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and а carrying case, 34TC10 
adds 1% " to 2" press rings and 
actuator. 


Press Tool Accessories— 
Press Tool Pipe Cutter 
Attachment 5KAY4 eases cutting 
of cast-iron soil pipe. Simply 
connect unit to press tool, wrap 
chain around the pipe, and 
press. No ratcheting or addi- 
tional tools required. Compatible 
with all Ridgid standard press 
tools. 


PEX Press Jaws—Designed 
for use with Viega® system 
fittings. Compact jaws аге % 
smaller than Standard models 
and are for use in tight spaces. 


Find even MORE on Grainger.com? 


Battery Charger, 18V, 39 


min, 82 min Charge Time RIDGID 18V Lithium Batteries 64383 61UM26 
For Pipe L w H Mfr. Item 
Description Size (in.) (in.) (in.) (in.) Model No. 
Press Tool Accessories 
Press Tool Pipe Cutter Attachment — 1 ^to4 9 in 17 іп Зіп 34403R БКАҮД 
Press Tool Carrying Case — 9% in 17 iA in біп 34678 5КАҮ5 
Compact MegaPress(R) Jaw № 1 332 іп 4 Y in 51%4іп 48433 453073 
Compact MegaPress(R) Jaw 34 5in 2in 48438 453D74 
X-LC MegaPress(R) Booster = 20 in 14 in 4 in 60658 453D75 
X-LC MegaPress(R) Jaw 2% 8 іп 2*^ in 9 vein 60643 453076 
X-LC MegaPress(R) Jaw 3 8 in 2% in 9 ^ in 60648 453D77 
X-LC MegaPress(R) Jaw 4 8 in 2 Ya in 9 іп 60653 453D78 
X-LC MegaPress(R) Jaw Kit 2% to 4 27 in 17 in 8 іп 60638 453079 
Compact | Standard 
For Pipe L М H Mfr. Item Item 
Size (in.) (in.) (in.) (in.) Model No. No. 
PEX Press Jaws 
Vb 4in 6in 1 in 17008 10E717 — 
Vo 6in 6 Yin 3% in 22653 = 10E720 
94 біп 4 іп lin 17013 10E718 = 
34 Тіп 7 іп 2in 22663 = 10E721 
1 6in 4in Tin 17018 10E719 = 
1 7in Тіп 2% in 22668 — 10E722 
1% 7in тіп 2% in 22673 = 10E723 
1% Тіп 7 іп 2% in 22678 = 10E724 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Download Available PLUMBING 
GRAINGER.COM Copper Press Fittings 


Copper Viega ProPress Fittings | viega | 
=a 


= Max. pressure: 200 psi; tested to 600 psi 

= Temp. range: 0° to 250°F 

ProPress offers a quick, flameless, environmentally friendly way to join standard K, L, or M copper tubing with Viega 
Smart Connect feature, and to identify unpressed fittings. No flux, solder, or gas required. Use with copper press tools, 
sold separately on page 2800. For compliance and standards information, go to Grainger.com. 


m Tube Material of Pressure Temp. Item Item Item 
кыш Size Construc. (psi) Range No. Description Tube Size No. Description Tube Size No. 
аѕке! Coupling No Stop Street x Press 
Yin Viton — 200psi 010 284°Е 10N770 — Press x Press % in x іп 1RPWA 
Wo jl Wj i i 
"Win Viton 200 psi Oto 284°F 104768 Ainz Ain 1ВРОЗ 1х 1RPW5 
Tin Viton 200 psi 010 284°Е 10N769- 34 in x іп 1RPH1 1inx % in 1RPW6 
Hm wx uer ШЕГІ. LU NE: Dicen ЛЕР 
F TA inx tA in 1RPH3 f TAA inx 34 in 1RPWS 
2i Vit 200 psi 0 to 284°F 10N771 i i 
in iton psi 0 to Winx Twin ТРНД TA inx1 in 1RPW9 
Item 2inx2in 1RPH5 1/5 inx?4in 1RPX2 
Description Tube Size No. Coupling with stop 1%inx1 in 1RPX3 
45° Elbow : - 
Press x Press 1% in X 1 in 1RPX4 
Press x Press 
| - TART TEA 2inx 1 in 1RPX7 
Y in x Ve in 1ВРІ4 1^ in x Yin 1RPF9 - = 
А : 2inx1^in 1RPX8 
Ya in x 34 in 48RH43 % in x % in 1RPG1 т RPX 
ilinxiin A8RH44 1inx in 1RPG2 Tee (run x run x outlet) 
7 7 lAinx1Ai 1RPG3 Press x Press x Press 
1% in x 1% in 48RH45 л пх пху іп АВАТ 
Winx 1¥%in 48RH46 Winx 1% in 1RPG4 Minx Win x Ain 1RPZ7 
2inx2 in 48RH47 2inx2in 1RPG5 94 in x % in x 1 in 1RRA2 
Press x Street Cross-over Jinx inx Tin ARRAS 
- : Press x Press 1 in x %inx % in 1RRA4 
їй ТАРКА T inx Ve inx 1 in 1RRAS 


3A in x % in 48RH48 Y2 in x ^in 1RPH9 1inx94inx ^ in 1RRA6 
linxii 48ВН4 1 in x 3⁄4 in x % in 1RRA7 
Шы В ov Tinx%inx tin 1RRAS 
14 in x 11⁄4 іп 48RH50 Y. in x ^ in 1RPJ1 1ВВА9 


1inx1inx Yin 


f 


Ту inx 1% іп 48RH51 1inx1 in x34 in 1RRB1 
х2] Elbow Stub Oat wiStrap Tinxtinx 1% in 1RRB2 
2іпх2іп 48RH52 FTG = 2 7 
т 1% in x %4 in x % in 10N759 
%9 Elbow қ TAinx3iinxiin 10N758 
ess x Tress a Thinx%inx1%in 10М756 
Vb in ARCH7 Тйіпхііпх іп  10N760 
А . 1⁄4 in x 1 in x % in 1RRB4 
Y2 in x Yin 1RPJ4 1⁄4inx1inx1in 1RRB5 
Extended Coupling No Stop 114 in x 114 in x V» in 1RRB6 
Press x Press b 1% inx 1% inx %in 1RRB7 
uxo omm coun ate К шшш М 
1inxiin 48RH54 9a in x% in SULX3 1%inx1%2inx1%2in 1RRB9 
Minx 114 in 48RH55 [ч 1їпх1їп 5ULX4 TA inx 1 inx 1 in 1RRC4 
ша шшш жщ рша ишш г. Ventus de 
2 inx2 in 48RH57 Winx 1% in SULX6 TAinx1%inxt%in  1RRC7 
Press x Street 2inx2in 5ULX7 112 in x 11^ in x 1^ in 1RRC8 
Y in x еіп 1ВРК4 R Twinx1%inx*%in  1RRC9 
ИШЕ % in 48RH58 наны acs TéinxTinxii IRRD 
vH Lun іп x Ye in TRPVI TinxT%inx1%in 1RRD2 
ҮРЕДІ 48RH6T Tinx in 1RPV2 2inx2inx2in 1RRD3 
= 5 1inx34in 1RPV3 2inx1'/^inx1'Ain 1RRD7 
2inx2in 4BRH62 TU in x3iin 1RPVÀ 2inxiinx9iin  1RAD8 
TA in x 7 in 1RPV5 2inx 1% inx1in 1RRD9 
тг 1%1пх%1п 1RPV6 2inx1'^inx ^in 1RRE1 
Bin TREES Ti? inx 1/in 1ВР\8 2inxtinxt%in ^ 1RRE2 
ДІ TE 2inx4iin 1RPVS 2inx 1% inx2in 1RRE3 
тп ТЕРЕЗ 2in х1іп 1RPW1 2inx 2 inx %in 1RRE4 
Tin 1RPF4 2inx 1% іп 1RPW2 2 inx2 in x*4in 1RRES 
2 in 1RPF5 1 Фіпх2іп 1RPWS3 2inx2inx1in 1RRE6 
1¥inx1in 1RPV7 2inx2inx1%in 1RRE7 


2inx2inx1in 1RRE8 


Need to Find Easy-to-Install Press Connection Ball and Check Valves? 


See our selection of Apollo XPRESS? Ball Valves, Viega ProPress® Ball Valves, and Viega ProPress® Check Valves on page 2862, 
or go to Grainger.com® and search for "press ball valves" or "press check valves". 


36N581 20XW46 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2801 


PLUMBING 
Bronze & Copper Press Fittings 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Zero Lead Bronze Viega 


ProPress Fittings 


» Max. pressure: 200 psi 
= Temp. range: 0° to 250°F 


Create a strong, reliable, and watertight seal in seconds. Viega ProPress 


system allows joining of wet connections. Meet CRN, CSA, FM, IAPMO, ICC, 


NFPA 13, 13D and 13R, NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372, PHCC, and UL Listed. 


Description 
Adapter Flanges, Press x Flange 


Tube Size 
Tin 
1% in 
1%іп 
2in 


Vinx% in 


V in x Yin 
Item Pipe Size- Нет Yo inx 3 in 
Description Тире Size Мо. Description Тире Size — PipeFitting Мо. Yin x Yin 
Unions, Press x Press 90° Elbows, Press x Female Pipe Thread Yin x % in 
vinx %in SULZO Yinx%in %inx%in BUMHÍ Tinx in 
i i Yinx*%in YeinxYAin 5 in x 1% in 
Yinx%in 5171 Minx in ип x%in UMHS та heen 
i i in x “іп in x Zin ^ in x 1 in 
TIGE ан @ -inim tini in 50Мн? 


1 1A in x 114 іп 50173 


Va in x 1% in 1% in x 1% in BUMH8 


Pipe Size - 
Pipe Fitting 
lin 
1/4 in 
1% in 
2-4 


Adapters, Press x Female Pipe Thread 


Yo in x % in 
Vin x Yin 
V in x in 
Minx% in 
3 in x Ya in 
Tinx іп 
Тіпх іп 
Тіпх 17 in 
TV in x Y» in 
TA inx 1 in 


Item 
No. 


50МЈ7 
50МЈ8 
SUMJ9 
SUMKO 


SUMD3 
SUMD4 
SUMD5 
5UMDG 
5UMD7 
50М08 
5009 
SUMET 
5UME2 
SUMES 


{4 in x 17⁄4 in 1% in x 1% in БОМЕД 


TA in x 1% in 1% in x 177 in 5UMES 


Description 


Tube Size 


Item 
No. 


Pipe Size - 
Pipe Fitting 


Di-electric Unions, Press x Female Pipe Thread 


34 in x 4 in 


*(ü 


1inx1in 


3Ainx34in SULZ7 


1іпх1іп 51178 


1⁄4inx1%4in1⁄4inx1⁄4in 5ULZ9 


112 in x 1 in 1% in x 1% in 5UMA0 

2inx2in 2inx2in 5UMA1 
Reducers, Street x Press 

10 іпх уіп 1%inx іп 5UMP1 

2inx'^in 2іпхФіп 5UMP2 

2inx%in 2inx%in SUMP3 


1 - Е 
1% іпх 17 in 1% inx 1% in SUMH9 m ui ШЕ - B in, " SUME Tailpiece, Press x Female Union 
- я іп х2 іп іп x 2 in 21 Zi 21 2 
TAinx ^in SULZ4 gq High Ear Drop Elbow, w/ Wall Plate, — EE His in ІНЕ 
2inx2in 50175 -Pressx Female Pipe Thread inxs in Vinx in SUMAG iinxlin 1їпх1їп 5UMN3 
Unions, Press x Female Pipe Thread Winx% in Yeinx гїп SUMAT 
іх % in BUMKI Winx in Vinx іп SUMAB 
2 in x ve in Winx %in winx in 5UMAS Yinx їп Yinx Zin SUMAS 
"TERUS WYiinx9iin Yinx¥%in SUMCO E 
3iinx?^in 5UMK2 3iinxiin Фіпхііп 5ШМСІ Tees, Press x Press x Female Pipe 
" iinxiin БОМКЗ Тіпх іп 1Тіпх іп 5UMC2 Thread (run x run x outlet) 
aen 90* Drop Elbow, w/ Wall Plate, linxfin —Tinxiin SUMC3 A in x %4 Ainx⁄  20c420 
тип х1 in 5UMK4 Press x Female Pipe Thread linxfAin Tinxt%in 5UMC4 in x ^ in in x ^ in 
^ in x 1 in SU = 1йїпх1їп_1ИЙйїпх11п 50МС5 1йіпх1й 1Winx14 5UMLS 
1% in x 1% in SUMKS winx іп УіпхУіп 5ШМАЗ Ton TT пх 1 т ЛОВ пхп _ хут 
UT ТЕШТИ in ТУ ПП x 1% in SUMCS net nn ^ SiMe 
2inx2in SUMK6 "X" Ti^ in x іп ТУ in x T» in BUMCB rear vn ТЕ 
Unions, Press x Male Pipe Thread EH Ainx^in %inx%in 200419 2n X Th in 2n X D in SUMDT Шуй п — inxsiin  DUMLB 
қ ; inx2in inx2in т 
%#їпх%їп SUMK7 Adapter, Street x Female Pipe Thread Adapters, Street x Male Pipe Thread Vent Elhows, Press x Press x Female Pipe Thread 
AUS ieinx3&sin Yinx%in SUMGO Yinx¥in ФіпхФіп 5UMFO TE digi 
in An SUMKA пхп пх in SUMGI Winx in ?іпхігіп SUMFI Anxa тх  suMEg 
Tai ТЕПЕ Binx%in Vinx ¥%in 5UMG2 Binx%in Vinx% in БИМ? пхп — inx Yin 
inxiin 50 М Yinx біп _®%їпх%їп SUMG3 Yinx іп Эіпх іп 5UMF3 
3-33/54 in x ЕТТІ! Vinx Yin Yinx%in 5UMG4 YXiinx*4in Yinx¥%in 5UMF4 Е Қ 
144 in x 17 in S iinxiin  iinxiin 5UMG5 Тіпх іп Тіпх іп 5UMFS AinxA пх суур 
1% in x 1 in BUML Тіпх іп Тах Zin 5UMG6 Tinx Tin Tinx Tin 5UMF6 in x Жіп in x Yin 
ain ole tn Tw inx іп 1% inx% in 5UMG7 T in x TA in 1% in x TA in 5UMF7 
2inx2in 5UML2 TA in x 1% in 14 in x 172 in SUMG8 Tin x 1% in 172 in x 1% in SUMF8 
nxen Tib inx 1 in 1% in x 172 in BUMGO 2inx2in 2іпх2іп 5UMF9 
Pipe Fitting Item 
— Description Tube Size Connection Type No. 
-— Қ Pipe Fitting Item гтее (run x run x outlet) Р 
ШП Бе Tube Size Connection Type _ No. 2% inx2%inx іп Press x Press x FPT 1WNV1 
: - 2%\пх2%їпх2їп PressxPress х ЕРТ 1WNV2 
2% in x 21^ in Press xStreet — TRPLT eu 3inx3inx%in Press x Press x FPT ТАМЫЗ 
Amici — — Press x Street "ІН апат Press x Press xEPT- TWNVS 
inx4 in ress x Street inx4 in x à in ress x Press x 5 
| viega Adapter 4inx4inx2in Press x Press ХЕРТ TWNVG 
2% in x 2% in Press x FPT 480.19 2%inx%inx2%in Press x Press x Press 31EJ71 
ЕСЕП à 3inx3 in Press x FPT 4RCK1 2% in х11їпх2%1п Press x Press x Press 31EJ68 
(3 2 in x gin Press x FPT 4RCK2 DA inx 1 5 inx A in [1855 x Press X press ЖЕЛІ 
- 215 in x 212 in Press x MPT 1RPA5 in x TV» in x 272 in Press x Press x Press 
Viega ProPress Copper 3 inx3in Press x MPT TRPA6 2% in x 2inx%in_ Press x Press х Ргеѕѕ 4RCJ1 
шалы 4 in x4 in Press x MPT 1RPA7 2» inx2inxiin Press x Press x Press 4RCJ2 
XL Press Fittings Adapter Flange 2n X zn x Тя in press X press X Fress TH 
21^ in Press х Flange | 1WNY8 &inx2inx2in Press x Press x Press 
» Max. pressure: 200 psi; tested to 600 psi & Зп Press х Flange  1WNY9 pee x п Press x Press x Fress MOR 
= Temp. range: 0° to 250°F 4-8 Press x Flange — 1WNZ1 2% inx 2% inx 9^ in Press x Press x Press 1RRF4 
р Е 9 А А Сар 2% inx2%inx1in Press х Press х Press TRRFS 
Offer a quick, flameless, environmentally friendly 2% in Press 1RPF6 2% in x 2% in x 1% in Press x Press x Press TRRF6 
way to join K, L, or M copper tubing, without fux зп Ш ШШЕ "Шш а ы у а 
А В " 2 2 
solder, or gas. Must be installed with Viega ProPress 4in Press 1RPF8 21 in x 21 in x 21 in Press x Press x Press TRREO 
XL-C rings (Pressing Ring Kit 2TE27 sold separately Coupling No Stop | 3 3 іпх zn x in press x Fress x press 316181 
on раде 2800). For a complete list of standards and Бы ren RES Sinx TA In x3 in Press x Press x Press 3TEJ7À 
specifications, go to Grainger.com and search for MÀ 3inx1%inx3in Press x Press x Press 31Е/73 
plates 4inx4in Press x Press 1RPH8 3inx2inx2in Press x Press x Press 31EJ75 
individual products. Coupling with Stop 3inx2inx2%in Press x Press x Press 31EJ76 
Pine Fitti It " 2% in x 2% in Press x Press  1RPG6 K in xain X sin Eos X Fress X ШЕН ЖЕЛТ 
ipe Fitting em 7 : inx2%inx2in Press x Press x Press 7 
Description Tube Size Connection Type | No. шаф 3inx3 in PressxPress — RPG7 Sin x 2 in x 2% Press x Press x Press 31E79 
45° Elbow — Б Б IRPHT Red 4inx4in Press x Press 1RPG8 zm X 20 in xam Press X Press X Fress SED 
^ in x 2% in ress x Press ейисег іпхЗіпх in Press x Press x Press 
3inx3 in Press x Press 1RPN2 21^ in x 1 in Press x Press 31EJ62 3inx3inxiin Press x Press x Press TRRG2 
4inx4in Press x Press 1RPN3 2% inx 1% in Press x Ргеѕѕ _ 3 1EJ63 Sinx3inx1%in Press x Press x Press TWNR8 
45° Street Elbow 2v2 in x 2 in Press x Press 31EJ64 ЗіпхЗіпх1 “іп Press x Press x Press TWNR9 
21 in x 2% in Press x Street 1RPPi 3inx іп Press x Press 31EJ65 3inx3inx2in Press x Press x Press 1WNT1 
: - 4 in x2 in Press x Press 31ЕЈ66 ЗіпхЗіпх 27 іп Press x Press x Press TWNT2 
ЗіпхЗіп Press x Street — TRPP2 Finx 2% in Press x Press 3iEJ67 3inx3inx3in Press x Press xPress 1RRF9 
4inx4 in PressxStreet ТВРРЗ 2% in x in Street x Press — 4RCJ6 4inx3inx2in Press x Press x Press 31EJ82 
90* Elbow I І 2% in x 1% in Street xPress — 4RCJ7 Finx3inx3in Press x Press x Press 31EJ83 
2% in x 2% in Press x Press 1RPK1 215 in x T^ in Street x Press TRPY1 4inx4inx Zin Press x Press x Press 31ЕЈ84 
3inx3 in Press x Press 1RPK2 dd 22 іп Street х press ar T x Tn X z in ress X Riess X ress a 
i i inx 1% in treet x Press inx4inx{ in ress x Press x Press 
90* Extended БЕЛЕ TES ша 3inx TV in Street xPress — 1RPY3 Ainx4inxi/iin Press x Press х Ргеѕѕ 4RCJS 
5 in xz in Brest x press ТЕГТІ zn X zn X ua in HEE X press x Fress TN 
inx 2% in treet x Press inx4inx2 in ress x Press x Press 
- 34 in x % in, біп Press x Street 4RCK5 4inx2in Street x Press TRPY6 4inx4inx2%in_ Press x Press x Press TWNTG 
4inx 2% in Street x Press ТЕРҮ? 4inx4inx3in Press x Press x Press 1WNT7 
4inx3in Street x Press 1RPY8 4inx4inx4in Press x Press x Press 1WNT3 


2802 GRAINGER. 


ШТ 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Download Available 
GRAINGER.COM 


CAD 


PLUMBING 
Stainless Steel Press Fittings 


Viega ProPress 


Stainless Steel Fittings 

= Max. pressure: 200 psi = Max. temp.: 250°F 
Feature the Smart Connect design that allows identification of unpressed 
connections and allows you to create a gas and liquid-tight seal. Meet ABS: 


America Bureau of Shipping, CRN 13492.5 A/B/C, ULC/ORD 213: Underwriters 
Laboratories ("to 2"), UL 852, ULC/ORD 61995. 


Note: Connections are only designed for use with Viega ProPress® for stainless steel pipe. 
Tube Item 


Description Size Pipe Fitting Connection Type No. 

45° Elbow 
7” \ Yoinx % іп Press x Press 45CF39 
) 34 in x ^ in Press x Press 45CF43 
1inx1in Press x Press 45CF45 

90* Elbow 
Ve in x Ve in Press x Press 45CF51 
34 in x % in Press x Press 45CF57 
1inx1in Press x Press 45CF41 

Adapter 

Vo in x V» in Press x Female Pipe Thread 45CF35 
winx Y» in Press x Male Pipe Thread 45CF47 
34 in x Yi in Press x Female Pipe Thread 45CF60 
J in x 9i in Press x Male Pipe Thread 45CF48 
TinxTin Press x Female Pipe Thread 45CF53 
Tinx Tin Press x Male Pipe Thread 45CF33 


* No stop. 


Viega MegaPress 


Stainless Steel Fittings 


= Max. pressure: 200 psi = Temp. range: 0° to 250°F 

Provide clean, flameless connections that can withstand high temperatures, 
pressures, and corrosive cleaning materials. System allows you to make secure, 
consistent connections without diminishing the pipe wall by threading. Suitable 
for use from potable water in commercial projects to corrosive chemicals in 
industrial applications. Meet ASTM A312/A403, IAPMO, ICC, NSF/ANSI 372, and 


Description 
Cap 


Coupling w/Stop 


> 


“9 


Reducer 


Tee (run x run x outlet) 


Description 
Coupling No Stop 


wr 


Coupling With Stop 


Tube 
Size 


Yin 
% in 
Tin 
2in 
2V in 
3in 
4in 


Y in x ein 
Winx in 
3A in x Ain 
іп x ¥ in 
linxtin 
Tinx Tin 
Tinx tin 
THinx tin 
2іпх2іп 
4inx4in 


3A in x іп 
Тіпх Zin 
Tinx% in 
Ti^ inx in 
2inx in 
2inx34in 
2inx1in 


Ta in x ^ in x іп 
34 in x «in x % in 
Tinx 1 inx1 in 
TinxTinx Zin 


T^ inx T2 in x Tin 


2inx2inx2in 
2 inx2 inx* in 
2inx2inx1 in 
4inx4inx Vin 


Y in x e in 
Ya in x % in 
linxtin 
Тих ТЇЙ їп 


Tube Size 


Vx 
ЕА 
Шаға 
ШАҒА ЙІ 
ERE 


EVA 
ТИ" х ТИ" 
EXA 


TSSA/ASME B31.1/B31.3/B31.9. 


304 SS 316 SS 
Pipe Fitting Item Item 
Description Tube Size Connection Type No. No. 
45* Elbow 
Wxw Press x Press 53T288 53UA81 
Ya" x Ya" Press x Press 531289 53UA82 
ж txt" Press x Press 53TZ90 53UA83 
1! TERTE Press x Press 537291 53UA84 
4) 2'x2" Press x Press 531292 530А85 
45° Street Elbow 
Wxw Press x Street 53T293 53UA86 
Ya" x Ya" Press x Street 537294 530А87 
1x1 Press x Street 531295 530А88 
ТР х Ту" Press x Street 531796 53UA89 
2'x2" Press x Street 5371297 530А90 
90° Elbow 
VEVA Press x Press 53T253 53UA46 
Ya" x Ya" Press x Press 5317254 53UM7 
xt" Press x Press 531755 53UA48 
1" x19 Press x Press 531256 53UA49 
2'x2" Press x Press 537757 530А50 
90° Street Elbow 
p ~ Va! x Yo" Press x Street 531258 530А51 
Уди х ya" Press x Street 531259 530А52 
xt" Press x Street 53TZ60 53UA53 
1W x19 Press x Street 531261 530А54 
` 2"x 2" Press x Street 531262 530А55 
Adapter 
Yo" x Vo" Press x FPT 531227 53UA20 
Xx Press x FPT 53T228 53UA21 
"XT Press x FPT 5317229 530А22 
РЕР TW х ТИ" Press x FPT 531730 530А23 
П 2x2 Press x FPT 53T231 53UA24 
^ VEVA Press x MPT = 53UA14 
Va x Ve Press x МРТ — 53UA15 
Vax Ys" Press x MPT = 53UA16 
"xT" Press x МРТ = 53UA17 
TW x19 Press x MPT — 53UA18 
қ 2 X2 Press x MPT 53T226 53UA19 
ap 
ж Рге55 537298 530А91 
і ж Рге55 531799 53UA92 
à 1" Press 53UA01 53UA93 
E 1” Press 53UA02 53UA94 
+ 2" Press 53UA03 53UA95 


= 


КАЕМ 
Tx У 
шаған 
2"XTW 
жо” 
Tr V» 
«PES 
TAXA" 
ТУ х Т' 
xT" 
2'x17 

Tee (run x run x outlet) 

Ya x Va" x Va" 
ETAETA 
TATA 
1°х1°х%" 
Т" х ТИ" х ў" 
10" x Т0" x9 
TW x19 x1 
2'x2'xW 
2'x2' x WW 
2x2x1 
WxWxVW 
WxWxVW 
yx Vx 
TxT xh 
TXT XA" 

Txt xt 
TEXT х У" 
ТИ" х Т" x7" 
шағарлған 
19" х Т" х Ту" 
2"XXxW 
2'x2' x WW 
2 x2xT 
2" х2" Ту" 
хк? 


Wx ve 
AETA 


> 42 TxT 
dont ТИ" х ТИ" 


2x2" 


Pipe Fitting Connection Type 


Press 
Press 
Press 
Press 
Press 
Press 
Press 


Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 


Street x Press 
Street x Press 
Street x Press 
Street x Press 
Street x Press 
Street x Press 
Street x Press 


Press x Press x Press 
Press x Press x Press 
Press x Press x Press 
Press x Press x Press 
Press x Press x Press 
Press x Press x Press 
Press x Press x Press 
Press x Press x Press 
Press x Press x Press 


Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 
Press x Press 


304 SS 

Pipe Fitting Item 

Connection Type No. 
Press x Press 537248 
Press x Press 537749 
Press x Press 537250 
Press x Press 031751 
Press x Press 5317252 
Press x Press 537232 
Press x Press 031733 
Press x Press 537234 
Press x Press 031735 
Press x Press 53T236 
Press 53UA04 
Press 530А05 
Ргеѕѕ 530А06 
Press 53UA07 
Press 530А08 
Press x Press 537244 
Press x Press 53T245 
Press x Press 031246 
Press x Press 53T247 
Press x Street 531737 
Press x Street 531738 
Press x Street 531739 
Press x Street 53T240 
Press x Street 531741 
Press x Street 531742 
Press x Street 53T243 
Press x Press x FPT 031763 
Press x Press x FPT 531764 
Press x Press x FPT 031765 
Press x Press x FPT 537266 
Ргеѕѕ х Ргеѕѕ х ЕРТ 031767 
Press x Press x FPT 5371268 
Ргеѕѕ х Ргеѕѕ х ЕРТ 031769 
Press x Press x FPT 53TZ70 
Press x Press x FPT 537271 
Press x Press х ЕРТ 537272 
Press х Press x Press 031713 
Press x Press x Press 53TZ78 
Press x Press x Press 0317214 
Press x Press x Press 53TZ79 
Press x Press xPress | 531780 
Press x Press x Press 531775 
Press x Press x Press | 531781 
Press x Press x Press 537282 
Press х Press x Press | 531283 
Press x Press x Press 53TZ76 
Press x Press х Press | 531784 
Press x Press x Press 031785 
Press xPress xPress | 531786 
Press x Press x Press 531287 
Press x Press х Press | 531277 
Press x Press 53UA09 
Press x Press 53UA10 
Press x Press 53UAT1 
Press x Press 530А12 
Press x Press 53UA13 
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Item 
No. 


45CF52 
45СЕ61 
45CF40 
53UC27 
53UC15 
53UC16 
53UC17 


45CF37 * 
45CF58 
45CF44 * 
45CF49 
45CF56 * 
45CF55 
53UC11 
53UC12 
53UC13 
53UC14 


45CF54 
45CF36 
45CF34 
53UC07 
53UC08 
53UC09 
53UC10 


45CF46 
45CF50 
45CF62 
53UC21 
53UC22 
53UC20 
53UC23 
53UC24 
53UC25 


45CF38 
45CF59 
45CF42 
53UC26 


316 SS 
Item 
No. 


53UA41 
53UM2 
53UA43 
530А44 
530А45 


530А25 
530А26 
530А27 
530А28 
530А29 


530А96 
530А97 
530А98 
53UA99 
530601 


53UA37 
53UA38 
53UA39 
53UA40 
53UA30 
53UA31 
53UA32 
53UA33 
53UA34 
53UA35 
53UA36 


530А56 
530А57 
530А58 
530А59 
53UA60 
53UA61 
530А62 
53UA63 
53UA64 
530А65 
530А66 
53UA71 
53UA67 
53UA72 
53UA73 
53UA68 
53UA74 
53UA75 
53UA76 
530А69 
53UA77 
53UA78 
53UA79 
530А80 
53UA70 


53UC02 
53UC03 
53UC04 
53UC05 
53UC06 
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PLUMBING 
Press Fittings 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Steel Press Fittings — — | Carbon Steel Fittings КЕЗ 
в Max. pressure: 125 psi » Max. pressure: 200 psi 
1» Temp. range: -40? to 180?F = Temp. range: 0° to 250°F 
Install fittings without completely shutting down the system and reduce Can reduce installation time up to 60% compared to welded connections. Fittings 
installation time by up to 60% with no threading or cutting oils. Fittings use cold press technology with no risk of smoke/fire, and connections are not 
include the Viega Smart Connect® feature and a durable hydrogenated contaminated with thread cutting oil or metal filings. Ideal for black, painted, and 
nitrile butadiene rubber (HNBR) seal that resists chemicals, heat, and oil. powder-coated pipe (seamless and welded). Have a durable corrosion-resistant, 
Can be installed with ASTM A53 Schedule 5 to Schedule 40 black iron pipe. | zinc-nickel coating and are ideal for repair or expansion of steel pipe installations. 
Suitable for use in compressed air, and in fuel oil and natural gas applica- Meet FM, IAPMO, ICC, NFPA 13, 13D and 13R, TSSA/ASME B31.1/B31.3/B31.9, and 
tions. Meet ANSI LC4/CSA 6.32, IAPMO, ICC, IFGC, NFPA 54 and 58. UL Listed. 
" s Қ ы Pipe Fitting Pipe Fitting 
Pipe Fitting Pipe Fitting Pine Si. C i ji j 1 
Pipe Size - Connection Item Pipe Size - Connection Item inti рәге onnection Пет inti Pipe Size - Connection Item 
Description Pipe Fitting — Type* No. Description Pine Fitting Туре“ No. Des cription Pipe Fitting Type No, ЕНГ НІШ Type No. 
45° Elbow Reducer ae ae 
Winxiein PxP  36N787 %inx іп Street x P 36N830 4 x A 5 x 5 pin 4 x А. Рхр___48ЕТ68 
Жіпхйіп  PxP 36№788 eu Tinx in Street x P. 36N831 EN TET р р ABEIIS3 TIT BED 
Tinxiin  PxP 36789 Tinx34in Street xP 360832 4 Tor PIT ÓÁEUHÉ TERT БАЕ МЫн 
Үйіп Йіпхті Р $ 
IX рур 36N790 IAE Street eT SOMES | | TA xt" PxP 496095 TWXTW PxP  49ET73 
Thnx Yin біееіхР 36N834 2x2" PxP  49EU36 2x2" PxP  49ET74 
1%2in_ PXP 3847 TWinxiin StreetxP 360836 | 49 Street Elbow Flange 
2inx2im БХР 360792 TWinx - WXW Px Street 49Е037 ж P 40549 
90° Elbow iim Street x P 36N835 AETA Px Street 49EU38 yr P  —49EU50 
winx in РхР  36N781 2inxiin Streetx P 360837 ” 17х17 — — PxStreet 49Е/39 Т P 49Е051 
т” Фіпх іп РхР 36М782 2inx 1% in Street x Р 36N838 iWexiW Px Street_49EU40 1%" Р _ 49Е052 
| linxiin РхР 36М783 2inx1%in Street xP 36N839 ШЕ y Б.Х Street Fond ia Р 49EU53 
lA inx Tee (run x run x outlet] x2 X тее : P 49Е054 
1% in PxP 36М784 ( SA inx ей em 90° Elbow Reducer 
. ШЕ БЕР USD inxiéin PXPX 36N812 w х w PxP 496781 - ж XY Street x Р 49ET59 
tin ПЕЙ Px Pk FPT Ке ГЕЙ PxP 49ЕТ82 Сф TX Street xP 49ЕТ60 
2inx2in PxP  36N786 in x 4 in ЖЕ73 CXT PXP 49ET83 Tx» Street xP 49ЕТ61 
Adapter UE Е Tinx Tin p.p, rpr 3eN8I3 Txt PxP 40ЕТ84 iW'xl StreetxP 49ET62 
winx уіп PxFPT 36N775 x Y in TEXTE PxP 49ЕТ85 iWx9W  StreetxP 49ЕТ63 
%inx in РХЕРТ 36N819 TinxTin рур урт 364814 2x2" PxP 40ЕТ86 TA xt" StreetxP 49ET64 
Йіпх іп РхЕРТ 36776 x 3A in 90° Street Elbow TW'xiW StreetxP 49ЕТ65 
1іпхбіп PXxFPT 31ХК08 1% ШЕШ % py py FPT 31XK07 WxW Р x Street_ 49ET87 DXT Street x P_49ET66 
Tinx%in PXxFPT 36N820 ШШШ аа Vie x V Px Street 49ET88 2'x1W' StreetxP 49ЕТ67 
linxiin PXxFPT 36N777 1% nx ? py Py ЕРТ 36N815 ^ Txt Р x Sireet_ 49ЕТ89 ЖЕДІ Street x Р 49ET68 
TAiNX  pyrpr 31XK09 77 xA ПІР 1lW'xiW'  PxStreet 49ЕТ90 Tee (run x run x outlet) 
Yo in in тх in 2 Px Px ЕРТ 36N816 TA" x 1%" Px Street 49ET91 Va" x Ha" x Vo" РХРХЕРТ 49ET93 
TANX рұррТ 31XK10 DORT 2°х2' Px Street 49ET92 WsxI х9” PXPXFPT A9EUDG 
Ain _ А 210х211 рурҳұрт звмв1т | Adapter D TxtxW PxPxFPT 49ET94 
1% inx Tin PXFPT 364821 ELIT - WXW PXFPT 496732 “= 115%  PXPXFPT 49ЕТ95 
Tin Рх ЕРТ 36N778 Т РХРХЕРТ 36N818 | oo - РЕМ PxFPT  49ET33 ТИ х ТХ PXPXFPT 49EU07 
14 АРЗ TT ' TOW PxFPT  49ET39 TWxlWXx3/ PXPXFPT 49EU09 
пх РхЕРТ ЖКП nxin PXPXP 36N793 Tx% PXFPT 49ЕТ40 ТИ? ТИТ PxPxFPT 49EU08 
"EI Winx рери GENTOO Txt PxFPT  49ET34 TWxlWXxW PxPxFPT 49ЕТ96 
um PXFPT 31XK12 nxin PXPX TWxW PxFPT Д9ЕТА1 TWx1VW x3 PXPXFPT A9ET97 
е тә 34 in x 4 TW x PxFPT 40ЕТ42 1x1% xi РхРХЕРТ 49ET98 
apt in Ex PT ЗІЛКІЗ іп іп РХРХР 36N794 Text —— Рх ЕРТ 49ET43 TH x TV? x TV? PxPXFPT 49ET99 
isin PXFPT 36N822 1 nxi EENT АҒЫ РхЕРТ  49ET35 Zx?xW РхРХЕРТ 49EU01 
Val - xin TW xh PxFPT 49ET44 2x2"x 9% РХРХЕРТ 49Е002 
twin PXFPT 36N779 TinxTin pxpyp 36N802 АКЕЙІ PXFPT 49ЕТ45 Zx2x1l РХРХЕРТ 49EU03 
2inxiWin PxFPT 38823 x 34 in TEXT PxFPT  49ET46 ZXx2x1W РхХРХЕРТ 49EU04 
2inx2in " PxFPT 36780 i in хт PxPxP 364795 TEXTE PXFPT  A9ETAT 2x 2x1 РхРХЕРТ 49EUOS 
nx ein Px MPT 364764 аташа TW x1 ХЕРТ 40ЕТ36 Bx Bx PxPxP 49EU10 
¥%inx%in PxMPT 36М770 hota " PxPxP 31XKO5 2" х" РХЕРТ 49ЕТ48 Ух х У" РхРхР 49Е016 
Tinxiin Px MPT 38N771 AE РЕЛІ PxFPT 40ЕТ49 WARKA  PxPxP 49Е011 
TAX inkl PxPxP 36N796 2x1 PxFPT 49ЕТ50 TxTxW —PXxPxP 49EU17 
{nin РХМРТ 368772 рат А 2 x V РХЕРТ 49ЕТ51 TxUxW PxPxP 49EU18 
TANX руМРТ SPD nxin PXPxP 36N803 BESKA PxFPT 49ЕТ52 TxTxi  PxPxP 49EU12 
tain ті 55 2х2 PxFPT  49ET37 TAXA Vx PxPxP 495028 
Zinx2im PxMPT 38N774 nain PXPXP 36N804 wx РХМРТ Д9ЕТ26 TXT XY РхРхР 49Е029 
Coupling No Sto a РЕМ РХ МРТ Д9ЕТ27 ТИ x1 xi PxPxP 49EU30 
LORT A Vinx! pypyp 36N805 "XT 
winx in РхР  36N763 inxtin PXPX Txi PxMPT 49ЕТ28 TWXxiWXxiW РхРхР 49EU13 
Жы 3iinx3àin РХР 36М764 1#inx1% pypyp 364806 татты. 14 x1W PxMPT 49ЕТ29 11" x 1" x 0" PxPxP 49EU19 
linxtin PxP  36N765 in x 1A in XPX | TETE PxMPT 49ЕТ30 1%" х 17" х 34" PxPxP 49EU20 
TANX. рер еее VENIT рурур 36787 рым 2x2" РХМРТ 49ET31 TA x1% xT PxPxP 49EU21 
1A in in x 1% in Cap ТУХ ТИХ ТИ РхРхР 49EU22 
Thin x 2inx2in A P — 49EU43 1x1% x1% PxPxP 49EUÍA 
T PxP 5 рур 
BU M = 2. БЕЛІ) БАКЕН EA P 49EU44 27х20" х7  PXxPXP 496023 
inx2 in x in x2 in T P 49EU45 хх” РхРхР 49Е024 
n TY = P p p 
DL —-———— а ХХР ЗОН T Р 48Е046 2x 2x1" РХРХР 49EU25 
Ainx in Px 2inx: рур TW P 49EU47 xxi%  PxPXxP 49EU26 
"ТГ Minx Min РхР 36N757 in x 1 in кылыы 2 P 49Е048 2x2 x1% PxPxP 49EU27 
linxtin РхР 36М759 2m х2 ІП рурхр 36N810 | Coupling No Stop 2'x2'x2' PxPxP 49EU15 
TAX ^ рур 360760 SIL WxW PxP  A49ET75 Union 
ШШ 210х211 pypxp ggNgti | mr yx PxP 4E ш ху PxP  49EUS5 
TAINX ^ Бур 36МІБІ 7 = Txt PxP 49ET77 BH PxP  49EU56 
1vin 2inx2  pxpyp 36N798 TH xt PxP 49ЕТТ8 Txt PxP  49EU57 
2inx2in РХР  36N762 -ion inx2 in TWXTW PxP 49ЕТ79 TEXT PxP  49EU58 
34 inx Vi x 
inin P xP 36N826 WxY РхР_ 49H89 “P= Press 
TEX — РЕМ PxP 40ЕТ54 
тиіп PXP  36N827 тте? | TxT PxP 49ЕТ55 
теб АТ АҒЫЛ; PxP 40ЕТ5б 
ago 1% in PxP  36N828 TWx1lW PxP 49ЕТ57 
2inx2in РхР  36N829 2 x? PxP  ASETS8 
*P = Press 
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GRAINGER.COM PEX Fittings, Tools & Manifolds 
ZURN. 5 
WILKINS 
Lead-Free PEX Crimp Fittings 
= Max. pressure: 80 psi, except PEX Easily install without flame, flux, or solder. Require no bonding agents, glue, or solvents. Fittings resist corro- 
Ball Valves are 160 psi at 73°F, 100 sion, mineral buildup, rust, and freeze damage. Suitable for new or retrofit construction and for hot or cold 
psi at 180°F, and 80 psi at 200°F water distribution. Clamps 40PR09, 40PR11, and 40PR12 feature a narrow band for more concentrated 
= Temp. range: 33? to 200°F compression and have a tamper-detectable design. 40Р809 and 40PR12 hold in place while crimped to 
a Fittings are Zurn brand, except 40РВ09, ease installation. Fittings are certified for use in potable water applications. For a complete list of standards 
40PR11, and 40PR12 are Oetiker brand and specifications, go to Grainger.com and search for individual products. 
Zurn PEX Zurn PEX Zurn PEX 
Item Item Item 
Description PEX Size No. Description PEX Size No. Description PEX Size No. 
Coupling, PEX PEX and Pipe Adapter, PEX x Female Swivel Reducing Tee (run x run x outlet), PEX 
ж 104588 y 104541 EEVA 48UH65 
A 10A589 & TxTxW 48UH66 
y 10A591 © yv 104542 Txt xy" 48UH67 
T 104593 Т" x 1a" x Vo" | 104524 
e» Ти" 10A510 T 10A543 lTWxiWxW | 10A525 
1у" 10A512 PEX and Pipe Adapter, PEX x FNPT Nonswivel 1%" x -1-1/2" х 94" | 10А527 
2" 104514 y 104583 1W'xlVW x1 | 104528 
Crimp Clamp Ring, Clamp ЕЛ 10А585 ЖҰЛҒАН 10A530 
Ya" 10A573 T 10A586 Stubout, PEX 
ж 104574 E Тя" 104532 ча 
T 104575 1%" 10А533 м. . 
Ө Ту" 104503 ГРЕХ and Pipe Adapter, PEX x МИРТ à 5 10A606 


БА 104504 га 104582 
2 104505 Д" 104584 - 
Drop Ear Elbow, 90%, PEX x FNPT * 104587 Stubout, PEX with Flange 
e ДІ 104518 | 
Vi 10A580 nr 104518 " 7 
А 104520 a 


w 108581 PEX and Sweat Adapter, PEX x Female Sweat 


Elbow, 90*, PEX Tee, PEX 


ГА 104603 ж 104598 үйі 104594 
ya 10A604 Ya" 10A595 
1 10A605 1 10A596 
Ти" 10A515 ЙІ 104601 1 104526 
10" 10A516 Ту" 104529 
2 104517 2" 104531 


Elbow, 90°, PEX x Female Swivel БЕШИ ИБА ИЕ БЕЗДИН Transition Coupling, PEX 


A 10A597 
ж 104599 0 ж 104544 
: 1W 104507 ee 
% 104539 TW 104508 © m 104545 
2 104506 


Plug, РЕХ Oetiker 
Elbow, 90°, PEX x МИРТ 1 Nom. 


" Size W Closed - Item 
2 14 Т0А521 Description Connection (in.) (in.) Ореп (іп.) No. 
m Pex Clamp 
ж 10A602 1 104522 PEX Crimp % 0.276 0.563-0.689 | 40PR12 
; > 104523 $ PEX Crimp % 0.354 0.791-0.917 | 40PR09 


— M ( PEXCrimp 1 0.394 1.039-1.165 | 40PR11 
е educing Coupling, 
Elbow Stubout, 90°, PEX A T AEEA 10A590 
: ШЕЛІ 104592 
А 10A609 лған 104509 
ж 104610 TW 104511 
1 10A611 AESKA 104513 
ZURN. е 
WILKINS \ 4 
Manual РЕХ Tools and PEX Manifolds кусту өтте 
MANUAL РЕХ TOOLS ананна 
Item 
520079 to 520083 meet ASTM F1807. Item Size PEX Size Includes Brand No. 
10A618 and 10A619 apply the correct pressure to Manual PEX Tools 
create a leak-free crimp connection. Use with annealed | = ‘in E Zurn PEX 520079 
Жерде» Qick/Sert! or QickSert CR fitt Crimp = Jin = Zurn PEX 520080 
copper crimp rings, Qick/Sert1 or QickSe ittings, Clamp = Tin = Zum PEX 520081 
and Zurn PEX tubing. Ring — Тиіп — Zurn PEX 520082 
" А z — 15 il -- 
104622 is used to make a copper crimp гіпо connec- - ERAN Гг Crimp Ring Removal Tool ZU FER 92083 10A618 
tion. For use with 11⁄4", 12", and 2" Zurn PEX copper Fox Gimp Win un. and Go, Ño бо Gauge, Zum PEX 620087 
i i i О Nylon Carrying Case 
crimp rings on Zurn PEX DZR and Zurn PEX XL insert in — Crimp Gauge ZumPEX 104618 
fittings. PEX Tool Ain — Crimp Gauge Zurn PEX 10A619 
40PR13 and 40PR14 used with ear clamps will not lvii _ Crimp Gauge, Нех Zurn PEX 104622 
н 2 Ya in, 2 іп Wrench, Socket 
release until the clamp is fully closed to help ensure a пет 
leak-free connection. Description Material Type Brand No. 
Ratchet Pincers 
QUICK PORT MANIFOLDS Ratchet Pincer Forged Steel PEX Fitting Oetiker 40PR13 


» Max. working pressure: 100 psi Ratchet Pincer with Handle Forged Steel PEX Fitting Oetiker 40PR14 


. адо о Pipe Fitti 
= Temp. range: 33° to 200°F Inlet — Outlet Connection Overall Mounting Item 


Use to supply different fixtures from a main line and Size — Size Type Length Hole Size — Brand No. 
Rip Ob D Quick Port Manifolds 
feature controllable water distribution, increased water iin in MNPS 26%in — 0.25in Zur PEX 104633 


inli E itti ifi Tin Yo in MNPS 26 96 in 0.25 in Zurn PEX — 104636 
flow, and no inline below-floor fittings. Certified for use 12—41 NS тт аш BEX TA | 


in potable water applications. Meet ASTM F877 F1807. з 794636 includes (24) 3/8" ball valves. 104638 includes (36) 3/8" ball valves. 
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PLUMBING 
DZR Fittings & Push-Fit Accessories 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Lead-Free Push-Fit DZR Brass Fittings 


ж 
» Max. pressure: 200 psi Push-fit connection requires no clamps, glue, soldering, tools, or unions to help ease installation. У sharkBite 
= Max. temp.: 200°F, except 19F918 is Use with hydronic heating and potable water; approved for underground and behind-wall systems eem 
150°F, 49EL56 and 49EL58 are 250°F without access panels. For residential and commercial whole-house installations, water heater 
repairs, and sillcock or water filter replacement. Certified for use in potable water applications. 
Item Item Item Item 
Description Tuhe Size No. Description Tuhe Size No. Description Tube Size No. Description Tube Size No. 
Coupling, Push-Fit Fi Female Hy-Ear Elbow, 90°, Push-Fit x FNPT Reducing Elbow, 90°, Push-Fit Water Heater Installation 
Vain 19F906 Kit, Push-Fit x FNPT 
> 36 in 31LC79 | | 
Yin 311671" Yin 19F896 Siinxiéin 19Е878 uum %inx%in 19901 
in 19F852 
zn 311070 _ _ _ _ %їпх% п 19Е910 
iin 19F863 Female Reducing Adapter, Push-Fit x FNPT Reducing Tee, Push-Fit i Е 
Drop Ear Elbow, 90°, Push-Fit Жіп 19Ғ899 SA TE eA EBS Pipe Size Item 
ms 34 in x Yin x ¥ in 19F880 Description - Pipe Fitting No. 
vzin 19F895 % in x Ys in x Y2 in 19F867 Male Adapter 
D іп 192881 %in 19Ғ916 linxtinx?4in 19F893 vin 45RF54 
itti -Fi Slip Coupling, Push-Fit Р 
) Fitting Reducer, Push-Fit OU ENG T A45RFS7 3 yin 45ВЕ55 
-Fi linx34in 19Ғ898 win 19F871 қ 
Elbow, Push-Fit x GHT Kin 45RF58 tin 45RF56 
| | Min 19F869 H Fitti " 
i i ТіпхУіп 19F905 1in 45RF59 Description Length T s No. 
Winx% іп GHT 311077 Ti 19F888 escrip! g уре 
Male Adapter, Push-Fit x МИРТ Есе Ш Flexible Hose Assembly, Brass % in 
9 ale Adapter, » Slip Tee, Push-Fit = eH FIP x Brass % in F Push-to-Connect 
Elbow, Push-Fit zn 19Е859 үр ane т рх terest 
3A in 19F858 in 45RF62 Á 15in 19F892 
: — Push To 
- 34 in 31LC88 18in Connect 19F875 
34 in 31LC90 Тіп 19F874 iin 45RF64 24 in 19F894 
Male Elbow, 90°, Push-Fit x MNPT Swivel Elbow, 90°, Push-Fit Item 
_ Description Pipe Size No. 
Elbow, 90*, Push-Fit А E Flexible Hose Coupling, Push-Fit 
Vain 19F919 36 in 19F907 Yin 19F884 
Фіпх%іп 19Ғ909 
Yin 19F854 
зып Таа55 Male Reducing Adapter, Риѕћ-Е х МИРТ Tee, Push-Fit Yiinxi8in ^ 49EL54 
: Ш Vain 19F917 Жіп 19F908 
End Stop, Push-Fit z : 
Yain 48F856 Yin 19F883 Yin 19F860 
d Ain 19F897 Ain 19F864 Hose Fitting Пет 
34 in 19F861 1in 19F887 lin 19F886 Description Length Type No. 
A Pressure Gauge, Push-Fit Temperature Gauge, Push-Fit Flexible Hose Assembly, Brass % in 
iin 19Е870 8 P a FIP x Brass % in F Push-to-Connect 
Female Adapter, Push-Fit x FNPT Ка Yin 49EL56 p . 12іп FIP x 19F891 
А T ( 15 in 19F892 
vin 19F866 Ain 49EL57 18 in Rush To ——19Е875 
- Ain 49EL58 in Connect 
34 in 19F872 = 24in ” 19F894 
iin 19FB82 Reducing Coupling, Push-Fit "Transition Coupling, Push-Fit PEK or ban т” Pipe to СРИС, 
: . - "m 
Female Elbow, 90*, Push-Fit Yeinx'^in 49EL55 1^ in 45RF66 
%inx in 196873 2 Hin 45ВЕ67 
e" o Yein 19F879 1inx%in 19Е877 lin 45RF68 
PIA 
a 
SharkBite 
A \ Push-Fit Accessories 
Allow you to easily install and disassemble 
Disconnect Tongs, Disconnect and PEX Stiffener, SharkBite fittings and valves without the need for 
Disconnect Clip, Plastic Stainless Steel Gauge Clip, PVC TT Copper glue, solder, or clamping. For a complete list of stan- 
е hem n т Pine fitting Пат dards and specifications, go to Grainger.com and 
Vein 1DJC4 52JR56 45RF69 Tain 20XW38 search for individual products. 
34 in 1DJC6 52JR57 45RF70 — n |  20XW39 - 
Tin 1DJC8 52JR58 45RF71 2 in 20XW40 DISCONNECT CLIPS AND DISCONNECT TONGS 


High-density plastic clips and stainless steel tongs 

for removal and installation of SharkBite fittings and 

valves. 

PEX STIFFENERS 

Help to stiffen PEX tubing for an easier push-fit 

connection. 

DEBURRING TOOL 

Use to smooth the rough edges on cut pipe and can 

also be used to mark pipes for accurate installation. 
26-PC. PUSH FIT KIT 

| Kit, DZR Brass 


Moni Comes with commonly used push-fit fittings 
No. and tools. See the full list of kit contents on 
19F868 Grainger.com. 


Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


Deburring Tool, Plastic | 26-Pc. Push-Fit 
Item 
Tube Size No. 
Tin. Yo in, Ya in, 34 
in, % in, % in 10401 


2806 GRAINGER. 
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Tube Size | 
Assorted | 


PLUMBING 
Push-Fit Valves, Supply Stops & PEX Tubing 


LY 


YF sharkBite 


Download Available 
GRAINGER.COM 


Lead-Free Instant Push-Fit Brass Ball Valves 


= Max. pressure: 200 psi CWP = Max. temp.: 200°F == 
Easy-to-install connection requires no clamps, glue, soldering, tools, or Pipe Body Item 
unions. Lead-free brass stem and ball, and EPDM seals. Certified for use pes Fon Material n 19F862 
in potable water applications. Meet cUPC, UPC, IAMPO, and IPC; except Жіп ЕШ Load t reg Naval 19F857 
49EL59 meets ASSE 1061 and is NSF 61 Certified. Тіп ' 19Ғ876 
AX " Body ш Шш Outlet Item 9-0". 
ГО Body Style Material Size ize Inlet Type Type No. 
SharkBite Quarter-Turn Supply Stop \ 19F913 
= Angle Brass іп іп Sharkbite Comp Angle Stop 19Ғ889 N 
Lead-Free Compression and Straight — Brass іп іп Compression Compression 19Ғ890 
e Pipe Fitting Item 
- Description Tube Fitting Material Тибе Size Connection Type Мо. 
" Size C 
onnectors 
* Мах рїеввшге- 200 psi В Е Ев Ch ated DR B 4 nie " Р Ы Hee ENP ІНІҢ аны aa 
А а!соск Connector rome Plate: rass 4 |n ush-rit x 
= Temp. range: 40? to 180°F, except Connectors are 0° Ballcock Elbow — Chrome Plated DZR Brass іп Push-Fit — —9F915 
to 200°Е and Tee Stop Valves are 32° to 200°F Faucet Connector Chrome Plated DZR Brass іп ^ Push-Fitx FNPT 19Ғ904 E 
2 | It 
Require no clamps, glue, or soldering; can be rotated after PEX Size Тиһе Fitting Material — Pipe Fitting Connection Туре Now ж у 
assembly to ease installation in tight spaces. Easy to disconnect. Tee* Stop Valves Я 
B н Бірге . : "E Push x Compression 45RF72 
Use with flexible service lines and fixtures such as dishwashers, V x Vy phone PEU Push x Push A5RF76 
faucets, icemakers, toilets, etc. Certified for use in potable water РА x m DZR Brass E x compression ДЕГІ 
applications. For а complete list of standards and specifications, АКЕЛ Pushx Compression 45ҢЕТ5 45RF72 
go to Grainger.com and search for individual products. * Tees read: run x run x outlet. 
H H PEX Tube Inside Outside Tube Max. Mfr. Item 
PEX Nonbarrier Tubing Size Color Dia. Dia. Length Pressure Temp. Range Model No. 
Offers high burst pressure ratings, high tensile Bue im Jim 3001 100 Psi 33 °F to 180°F GAPCSOOXBLUE — 104052 
strength, and is chlorine resistant. Suitable for 10A660 Bue “шіп іп 5004 100 psi_33 °F to 180 °F CAF CSOOXBTUE 10A668 
cold and hot water distribution. For a complete Blue "vein Жіп 108 100р5і 35 "їо 180 T QBAPSTOXBLUE —30VXAT 
: ERA: > Red “іп %in 1008 100psi 33°Fto180°F Q4PCÍOOXRED 10А661 
list of standards and specifications, go to 54 in Hed 28 in Ain 300 ft 100 psi 3 *F to 180 ы; ЭПКИН 104662 
Grainger.com and search for individual products. eU rn ІП Ш psi S3 2101801 
Red sin Жіп  10ft 160рві 35°Fto180°F ОВАРЅТОХВЕО 30/Х40 
PEX Tube Inside Outside Tube Max. Mfr. Item White sin іп 3008 100psi 33 °F to 180 °F Q4PC300X 10A654 
Size Color Dia. Dia. Length Pressure Temp. Range Model No. White sin іп 5008 100 рѕі 33 °Еїо 180 °F Q4PC500X 10A655 
йїп White 55in Yin 1008 100psi 33^Fto180^F  Q0PC100 104671 White ‘sin іп 108 160рві 35^Fto180^F  QB4PS10X 30/Х39 
Blue сіп біп  10ft 160рві 35-Fto180^F QB3PSIOXBLUE  30VX38 Blue “шіп iin  10ft 160рві 35^Fto180^F QBSPSIOXBLUE  30VX44 
Blue іп %in 1008 100psi 33-Fto180^F Q3PCIOOXBLUE  10A666 Blue 5%ain 1 іп 1008 100psi 33^Fto180^F Q5PC100XBLUE  10A669 
Blue іп %п 5008 100psi 33°F to 180°F Q3PC500XBLUE 10Ү651 Blue 8%іп 1%in 3008 100psi 33°F to 180°F Q5PC300XBLUE 10Ү670 
Blue Ysin ein 3008 100psi 33°F to 180 °F Q3PC300XBLUE  10A650 tin Red uin 1 %in 100 ft 100 psi 33°F to 180°F Q5PC100XRED ^ 104664 
Red  Y&in %п 1008 100psi 33^Fto180^F Q3PC100XRED 10A658 Red Sin 1%in 300ft 100psi 33°Fto180°F Q5PC300XRED 10Ү665 
win Red Yasin vein 3008 100psi 33°Fto180°F Q3PO300XRED 104659 White ?/5 in din 108 160рві 35^Fto180^F  QB5PS10X  30VX42 
Red “sin іп 5008 100psi 33°Fto180°F Q3PC500XRED 10A660 White ain 1%in 1008 100psi 33°Fto180°F  Q5PC100X  10A656 
Red Yin %in 108 160рві 35°Fto180°F QB3PS10XRED 30/Х37 White sin 1Y&in 500ft 100psi 33°Fto180°F  Q5PC500X 10А657 
White Yin %п 1008 100psi 33^Fto180^F 03РС100Х 104645 Tin White 1 іп 1%in 1008 100рві 33°Fto180°F  Q6PC100X 10А642 
White %sin віп 2008 100psi 33^Fto180^F Q3PC300X  10A653 Тіп White 1%in 196in 1008 100psi 33°Fto180°F Q/PCIO0X  10A643 
White 1992 in sin 5008 100psi 33^Fto180^F  Q3PC500X  10A646 2in White 1%іп 2%in 1008 100рві 33°Fto180°F Q8PCi00X  10A644 
Super Speedfit* Pipe Fitting Нет 
ge Sup р Шегі Description Tube Size Connection Type No. 
CTS Twist-and-Lock Fittings Пр Convector — —— 
= Max. pressure: 160 psi = Max. temp.: 200°F Ain Ше _ ТШ 
Create a leakproof connection with copper, CPVC, апа PEX tubing. Toolless installation is good in tight spaces. e Ain ube 161728 
Suitable for cold and hot water distribution, potable water distribution, and hydronic heating systems. Meet Slip Tee Connector 
ASSE 1061, 1GC 188; ASTM F876, F877; ICC; NSF/ANSI 14; UPC; and are CSA B137-5 Certified. Ve in ube 161727 
Pipe Fitting Item Pipe Fitti Эд in ube 167729 
intl 1 l Е . pe Fitting Нет е 
capi m Tube Size Connection Type No. йезеп = Tube Size Connection Type Мо. Stackable Tes nET outlet) 
Yin Tube | 161737 Yin Tube х MNPT 161758 ШАГ Ube lS 
3A in Tube 167738 іп Tube х МАРТ 167759 Ain ube 167753 
EC. iin Tube 161739 ғ yi in Tube х МАРТ 167760 һы, Yin x % in x іп ube 167752 
Female Ballcock Connector 1 Ш Tube x T 167761 Stem Elbow, 90° 
Male Fixed Elbow, 90* қ Ain ube 167745 
© Veinx?7sinto '54ein TubexUNS 161757 e мп m 167746 
Yin Tube x NPT 167767 ч 
Female Ballcock Elbow, 90° e Test Cap m aT 161764 
Pipe Insert = 7 
““. Yeinx into Asin —TubexUNS 161755 in ube 167768 “ғ т Sin ube 161705 
Mi Tin Tube Slim 167766 
ч e A in ube 16T769 Union Elbow, 90° 
Female Connector a Tin ube 161770 > іл 
Te . ma zb Ше — ies 
% in ube x FNPT 167763 А i 
! қ 3A in x ^ in ube 167740 e Tin ibe 161736 
Female Drop Ear Elbow, 90° 1inx*4in ube 16T741 Union Tee т 
Reducing Coupler 2 7 E ш 
Y in ubexFNPT 161774 | i 
3A in x ^ in ube 167742 e Tin ibe 161733 
Female Swivel t í 9 1inx%in ube 161743 Tube Fitting Item 
emale Swivel Connector Ы Y " : Description Material Tube Size No. 
F | Reducing Elbow, 90 Pipe Clip 
Vb in ube xFNPT  16T756 PEX in 161771 
e “4% 3A in x V in ube 167744 PEX % in 161772 
Female Swivel Elbow, 90* PEX 1in 161773 
a Reducing Tee (run x run x outlet) Pipe Clip 5) 
"c n cms c 
2 г! , 4 In X V2 In X 72 In ube 
е қа. ЛІБЕДІКЕЛІ! Tube 161750 | ш = 101730 
3Yiinx Ya in x Vo in Tube 167747 ы 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2807 


PLUMBING 
PVC Pipe, Nipples and Fittings 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For ABS Solvent Cement, see page 2822. 


PVC Pipe & Pipe Nipples, 
Schedule 40 & 80 


Polyvinyl chloride, or PVC, is a strong thermoplastic that 
resists ultraviolet (UV) light, acids, alkalis, oils, and many 


GEORG FISCHER 
PIPING SYSTEMS 


+GFt 


SCHEDULE 80: Medium-pressure (300-999 psi). For use in cold, potable water applications. 


Schedule 80 
Fully Threaded 


Schedule 80 
Threaded on One End 


corrosive inorganic chemicals, making it resistant to the 3TNV7 3HFN2 
corrosive effects of sewage. Lightweight and nonflammable 
with good electrical insulation properties, and its smooth > " Overall Length " 
interior walls resist scaling. Connect with pipe fittings to Nominal Overall Connection| Нет Nominal Item Item Item Item Item 
transport potable water, corrosive liquids, and sewage in pi е бре ЮРИП Ш 4 "2 No. е Pipe i: т No, Ü i М No. No. No. 
n n i n : n chedule шу Ihreade edium chedule readed оп Une En ейшт 
industrial and commercial applications. Threaded pipe use Pressure Pipe Nipples, Gray Pressure Pipe Nipples, MNPT, Gi 
PTFE tape to secure seal. Schedule 40 pipe has thicker A ИШ МАРТ n Е ae m E 3HFNA Eun 
і 4 50 8 
walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 iw qp МЇРТ  8MW14 Ww ЗНЕР2-| ЭНЕР | 3HFP4 | 3HFP5 ӚНЕРЕ 
pipe. Schedule 80 pipe has thicker walls than Schedule 40, 1 2 1 А МИРТ SMW25 x TET EPE TES SERI ЗНЕН2 
і П 2 Ж 
but not as thick as Schedule 160 pipe. 3 D МИРТ | TENS iA 3HFR8 | 3HFRO | 3HFTl | 3HFT2 | 3HFI3 
SCHEDULE 40: Low-pressure (100-299 psi). For lower pressure, 1 me МАРТ МЕР! D SHETS RH TUS Prati rut 
cold water applications. 2%" — 3HFU5 | 3HFU6 | 3HFU7 | 3HFU8 
10 ft 3" = 3HFU9 | 3HFV1 | 3HFV2 | 3HFV3 
Nominal нет 4 - - 3HFV4 | 3HFV5 | 3HFV6 
Pipe Size No. Overall Length 
Schedule 40 Unthreaded 2" 2%" 3" Lu 5" 6" 8" 10" 12" 
Low Pressure Pipe, White Nominal | ltem Пат Item Item Item Item Item Item Item 
y 5BAFJ2 * Pipe Size No. No. No. No. No. No. No. No. 
yy 5BAFJ3 ~ Schedule 80 Threaded - Both Ends Medium Pressure ripe & Pipe Шии ИН Gray 
T БАРА  * A 6MV88 | — | 6MV89 | 6MV90 | 6MV91 | 6MV92 ШШ) 6MV95 
TW 5AFJ5 * yr 6MV87 | — | 6MV98 | 6MV99 | 6MWO1 | 6MW02 БЇЗ бМ\\/05 
17" 5AFJ6 ~ T 6MWOG | — | 6MWO7 '6MWOS | 6MW09 | 6MW10 | GMWT1 | 6MW12 | 6MW13 
2 BAFJ] * Schedule 40 * TW' |22047. — | 6MW17 6MW19 6MW20 | 6MW21 | 3TNV8 | 3TNV9 | 6MW24 
2% BAFJB ~" Unthreaded iW | 6MW26 -- 221708 6MW27 | 6MW28 | 6MW29 | 6MW30 | 3TNW1 | 6MW32 
kl ЕЗ! Балы 5AFJ2 2' 22ЕХ96 | 6MW33 | 6MW34 | 6MW35 | 6MW36 | 6MW37 | 6MW38 | 3TNW2 |6MW40 ^ Schedule 80 
4" БАЕКО * 2/7 - — | 1WFT7 | 1VFT9 | 1VFV2 | 1VFV4 | 1VFV6 | 22J209 | iVFX1 Threaded оп 
6" 22FR48 “ F = —  |4VPX5 | iVFX7 | 1VFX9 | 1VFY2 | 1VFYA | 1VFY6 | 1VFY8 Both Ends 
8 22FR49 * 4 - -- |22ЕХ09 | 1/Ғ73 | 1VFZ5 | 1VFZ7 | 1VFZ9 | 1VGA2 | 1VGA4 6MV87 
6" = = —  |22EY02| — 22ЕҮ03 22ЕҮй4 | 22ЕҮ05 | 22ЕҮ06 


* GF Piping Systems brand. 


PVC Pressure Pipe Fittings, Schedule 40 


» White color 

» Tees read: run x run x outlet 

Polyvinyl chloride, or PVC, pipe fittings connect with 
pipe to transport potable water, corrosive liquids, and 
sewage in industrial and commercial applications, in 
irrigation and other outdoor cold water applications. 
PVC is a strong thermoplastic that resists ultraviolet 
(UV), acids, alkalis, oils, and many corrosive inorganic 
chemicals, making it resistant to the corrosive effects 
of sewage. Lightweight PVC is nonflammable with 
good electrical insulation properties, and its smooth 
interior walls resist scaling. Threaded connections 
use PTFE tape to secure seal. 


Threaded x threaded—These fittings are threaded on 
all connection ends. 

Socket x threaded—tnclude one socket (hub or slip) 
end and one threaded end. Socket ends require glue or 
adhesive to secure connection. 

Spigot x threaded—Fittings include one spigot (or 
street) end and a threaded end. The spigot end connects 
to another fitting and requires glue or adhesive for a 
secure seal. 

Spigot x spigot— Include spigots on both ends to fit 
inside sockets on other fittings. Spigots require glue 

or adhesive to secure the connection. Spigot ends are 
needed when a fitting connects to another fitting. 


Socket x spigot—These fittings include a 
Socket (hub or slip) end that fits over a pipe and a 
spigot (also known as street) end that fits inside a 
socket. Fittings require glue or adhesive to secure 
the connection. 

Socket x socket—These fittings, also called slip 
or hub fittings, include socket ends on all fitting 
connection ends. The socket ends fit over the 

end of a PVC pipe and require glue or adhesive to 
secure the connection. 


Max. Oper. Max. Oper. 
Pipe Fitting Press. Item Pipe Fitting Press. Item 
Description — Fitting Pipe Size Connection Type (psi) Temp. Range Мо. Description — Fitting Pipe Size Connection Type (psi) Temp. Range Мо. 
Threaded x Threaded Schedule 40 Pipe Fittings 27 MNPT 280 0° їо 140° Е 22ҒК11 
90° Elbow 2" МАРТ 300 0° їо 140° Е 22ҒМ76 
VEVA FNPT 600 32° to 140° Е 22Ғ/74 3 MNPT 260 0° їо 140° Е 22ҒМ77 
Ya" x Va" FNPT 280 32° to 140° F 22ЕЈ97 4 MNPT 220 0° їо 140° Е 22ҒМ78 
ғ TW х ТИ" FNPT 370 32° to 140° Е 22Ғ193 Reducing Bushing 
ы! ТИ x19 FNPT 450 32° to 140° F 22Ғ194 ЖЕЛІ MNPT x FNP 480 32° to 140° Е 22FM60 
2" х2" FNPT 330 32° to 140° F 22Ғ195 WxW MNPT x FNP 480 32° to 140° F 22FM61 
90° Street Elbow Эд" х ў" МИРТ x FNP 480 32° to 140° Е 22FM62 
VEVA FNPT x MNPT 600 32° to 140° Е 22ЕЈ87 yx» MNPT x FNP 480 32° to 140° Е 22FM63 
З" х уд" FNPT x MNPT 480 32° to 140° Е 22ЕЈ98 Э" х Vee МАРТ x FNP 480 32° їо 140° Е 22ЕК66 
Ф Txt" FNPT x MNPT 450 32° to 140° Е 22ЕЈ82 Тех ў" МАРТ x FNP 450 32° to 140° Е 22FK44 
N ТИ" х ТИ" FNPT x MNPT 330 32° 10 140° Е 22ҒМ03 D Tx MNPT x FNPT 450 32%101409Ғ 22ҒК47 
Сар ” IEA MNPT x FNP 370 32° to 140° Е 22FK39 
V FNPT 600 0° їо 140° F 22Ғ/33 шаған MNPT x FNPT 450 32° to 140° Е 22FK34 
EA FNP 480 0° to 140° F 22Ғ/39 ШААЛ MNPT x FNP 330 32° to 140° F 22FM66 
TW FNPT 330 0° to 140° F 22Ғ/27 TX EA MNPT x FNPT 330 32° 10 140° Е 22ҒК29 
2%" ҒАР 300 0° to 140° Е 22ЕМ71 1x MNPT x FNP 330 32° to 140° Е 22FK24 
3 FNPT 260 0° to 140° F 22ҒМ72 TX x% VAI MNPT x FNPT 330 327101409Ғ 22FK23 
4 FNP 220 0° to 140° F 22ҒМ73 2X1 MNPT x FNP 280 32° to 140° Е 22ЕК58 
Coupling хи MNPT x FNPT 280 32° 10 140° Е 22ҒМ67 
Их ҒАР 600 32° to 140° F 22FJ47 2"x1W MNPT x FNP 280 32° to 140° F 22FK53 
Vax Ve" FNPT 480 32° to 140° Е 22ҒМ24 3x2" MNPT x FNPT 260 ^ 32° 10 140° Е 22FM68 
ж” Э" х ўд" FNP 480 32° to 140° Е 22ЕЈ52 Riser Extender 
Tx FNPT 450 32° 10 140° Е 22ҒМ25 
Txt" ҒАР 450 32° to 140°F 22Ғ/45 
2'х2' FNPT 280 32° to 140° F 22ЕМ23 a) vx у" MNPT x FNP 600 32%10140%Ғ 22ЕК06 
Hex Head Cap 
T FNP 450 0° їо 140° Е — 22FJ31 
1 yr ҒАР 370 0° to 1409Ғ 22ЕЈ29 Тее 
f = Ea У FNPT B0 32710 1407F 22FL07 
Hex Head Plug ы 10 г 
3zr 5 5 1 FNPT 450 32° to 140° Е 22ҒК97 
T МЕРТ o — ACA COME RT “е T FNPT 0 32° to 140"F 22FL80 
T MNPT 450 — 010 140° F 22ЕК06 ТИ” FNPT 330 — 32^10140*F 22FL81 
T% MNPT 370 0° to 140° Е 22ҒК08 
Ту" МАРТ 330 0° to 140° Е 22ЕК07 | CONTINUED | D 
2808 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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«rr PVC Pressure Pipe Fittings, Schedule 40 


Max. Oper. Max. Oper. 
Pipe Fitting Press. Item Pipe Fitting Press Item 
Description — Fitting Pipe Size Connection Type (psi) Temp. Range Мо. Description — Fitting Pipe Size Connection Type (psi) Temp. Range Мо. 
Union 1Wx1W M Spigot x FNP’ 330 32° to 140° Е 22ҒК32 
VEVA FNPT 600 32° to 140° Е 22ҒМ79 ax M Spigot x FNPT 280 _32°10140°Е 22FK59 
E yx FNPT 480 32° to 140° Е 22FM80 2'x yi M Spigot x FNP’ 280 32° to 140° Е 22FK60 
Txt" FNPT 450 32° 10 140° Е 22ҒМ81 2xT M Spigot x FNPT 280 32° to 140"F 22FK62 
а TW x1W FNPT 370 32° to 140° F 22FM82 2W'xT M Spigot x FNP’ 300 32° to 140° Е 22ЕМ54 
à TW x19 FNPT 330 32° їо 140° Е 22FM83 “ ү 2%" х Т?" M Spigot x FNPT 300 ^ 32° їо 140^F 22ҒМ55 
2x2 FNPT 280 32° to 140° F 22FM84 2W x 2" M Spigot x FNP’ 300 32° to 140° Е 22ҒК48 
Socket x Threaded Schedule 40 Pipe Fittings аған М Spigot x FNPT 260 32° to 140° Е 22FM56 
90° Elbow Ұға д М Spigot x ҒМР 260 32° to 140° Е 22ЕМ57 
VEVA F Socket x FNPT 600 32° to 140° F 22Ғ/88 3x2" M Spigot x FNPT 260 32° їо 140° Е 22ҒК69 
Ў" х у" Е Ѕоскеї х ЕМРТ 480 32° to 140° Е 22ЕЈ99 4x2 M Spigot x FNP’ 220 32° to 140° Е 22ҒМ58 
Txt" F Socket x FNPT 450 32° їо 140° Е 22FJ83 Tx2W M Spigot x FNPT 220 32° to 140° Е 22ЕК71 
TW х ТИ" Е Socket х FNPT 280 32° to 140° Е 22ЕЈ79 4x3 M Spigot x FNP’ 220 32° to 140° Е 22ҒК72 
“ TW х Т" Е Socket x FNPT 370 32° to 140° Е  22FJ76 Spigot x Spigot Schedule 40 Pipe Fittings 
2x2 F Socket x FNPT 280 32° to 140° Е 22ЕЈ92 Hex Head Plug 
ЕНГЕН F Socket x FNPT 330 32° to 140° F 22Ғ189 Ти" Ѕрідої 370 0° to 140° Е 22ҒК14 
90° Reducing Elbow 3 Spigot 260 0° to 140° Е 22ҒМ74 
гері F Socket x FNPT 480 32° to 140° Е 22Ғ130 4 Spigot 220 0° to 140° Е 22ЕМ75 
Tx F Socket x FNPT 450 32° to 140° Е 22Ғ131 
Ñ Tx» F Socket x FNPT 450 32° to 140° F 22Ғ132 Plug 
Zx1 F Socket x FNPT 280 32° to 140° F 22Ғ192 V Spigot 600 0°to140°F  22FK16 
90* Side Inlet Elbow yr Spigot 480 0° їо 140^F 22ҒК18 
W'xW'xi* FSocketxF Socket x NPT 600 32° to 140° Е 22Ғ128 T Spigot 450 0° to 140° F__22FK15 
‘ Э" х 15" х Vo" F Socket x Е SocketxNPT 480 32° to 140° F 22Ғ138 ТУ" Spigot 330 0*to140^F 22ҒКІЗ 
-< 1х "х 170" FSocketxFSocket x МРТ 450 32° to 140° Е 22Ғ137 Socket x Spigot Schedule 40 Pipe Fittings 
90° Street Elbow 90* Street Elbow 
VAEVA MNPT x F Socket 600 32° to 140°F 22FJ89 VEVA M Spigot x F Socket 600  32°to140°F 22FJ90 
EEA MNPT x F Socket 480 32° to 140° F 22FK01 БЕЛІ М Spigot x F Socket 480 32° to 140° Е 22ҒК02 
TxT MNPT x F Socket 450 32° to 140° F 22FJ84 Txt" M Spigot x F Socket 450 32° 10 140° Е 22FJ85 
ttg TWx1W MNPT x F Socket 450 32° to 140° F 22FJ80 1W'x1W M Spigot x F Socket 370 32° to 140^F 22Ғ/81 
< TA х ТИ" MNPT x F Socket 370 32° to 140° F 22FJ77 шағар М Spigot x F Socket 330 32° to 140° F 22FJ78 
2'x2" MNPT x F Socket 280 32° to 140° F 22ЕЈ93 м 2x2 M Spigot x F Socket 280 32° to 140° Е 22ЕЈ94 
Female Adapter 2W'x2W M Spigot x F Socket 300 32° to 140° F 22Ғ196 
VEVA F Socket x FNPT 600 32° to 140° Е 22FJ18 3x3 M Spigot x F Socket 260 32° to 140° F 22Ғ197 
yr xv F Socket x FNPT 480 32° to 140° F 22ЕЈ24 P-Trap 
Txt" F Socket x FNPT 450 32° to 140°F 22FJ16 HEVA F Socket x M Spigot 600 32° to 140° F 22FK19 
TWx1TW F Socket x FNPT 3/0 32210140: 22FJ12 ГАРЕМ F Socket x M Spigot 480  32°to140°F 22ЕК91 
J TW x19 F Socket x FNPT 330 32° to 140° F 22ЕЈ09 
ТК F Socket x FNPT 280 32° їо 140° Е 22Ғ/21 P 
2%° x2W F Socket x FNPT 300 32° to 140° F 22ҒМ26 Ne 
6x6 F Socket x FNPT 180 ^ 32° 10 140° Е 22ҒМ28 ` 
8'x8 F Socket x FNPT 160 32° to 140° F 22ҒМ29 Reducing Bushing 
Male Adapter AETA М Spigot x F Socke 480 32° to 140° F 22ҒК68 
хи MNPT x F Socket 600 32° to 140° F 22FJ19 TXW M Spigot x F Socket 450 32° to 140° F 22ҒК46 
Ya xy" MNPT x F Socket 480 32° to 140^ Е 22FJ25 Tx» M Spigot x F Socket 450 32° to 140° Е 22ҒК43 
TxT MNPT x F Socket 450 32° to 140° Е 22ЕЈ17 IETA M Spigot x F Socke 370 32° to 140° Е 22FK41 
д ТИ" x ТИ" МАРТ х Е Socket 330 32° їо 140° Е 22ЕЈ13 TA xT М Spigot x F Socke 370 32° to 140° Е 22ЕК36 
ТИ'х ТИ" MNPT x F Socket 330 32° to 140° F 22FJ10 ТИ" х ў" M Spigot x F Socket 330 32° to 140° F 22ҒК28 
2"x2" MNPT x F Socket 280 32° to 140^ F 22FJ22 Ту" x д" M Spigot x Е Socket 330 32° to 140° Е 22ЕК31 
210" х 210" МАРТ х Е Socket 300 32° to 140° Е 22ҒМ30 1Twxt M Spigot x F Socke 330 32° to 140° F 22FK26 
6'x 6" MNPT x F Socket 180 32° to 140° F 22ЕМ31 Ту" х ТИ" М Spigot x Е Socke 330 32° to 140° F 22FK33 
Reducing Adapter _ 2x" M Spigot x F Socket 280 32° to 140° F 22ЕК61 
[ДЕЛ F Socket x FNP 480 32° to 140° F 22Ғ125 2x1 M Spigot x F Socket 280 32° to 140° F 22FK63 
VETA MNPT x F Socket 480 32° їо 140° Е 22ЕЈ26 2'x1W M Spigot x F Socke 280 322101409Ғ 22ҒК57 
MEVA FNPT x F Socket 480 32° to 140° Е 22Ғ126 2"x1W M Spigot x F Socke 280 32° їо 140° Е 22ЕК55 
лаған F Socket x FNPT 450 32%10140Ғ 22ҒІ21 ыы 2W xT M Spigot x F Socke 300 32° to 140° Е 22ҒМ39 
Tx» FNPT x F Socke 450 32° to 140° Е 22Ғ122 Ў) 1 2W'x1W' M Spigot x F Socket 300 32° to 140° F 22ҒК52 
Tx» F Socket x FNPT 450 32° 10 140° Е 22Ғ123 NUT 2%" х ТУ" M Spigot x F Socket 300 32° to 140^F 22ҒК50 
Tx1W MNPT x F Socket 370 32° to 140° Е 22FJ15 2 2W x2" M Spigot x F Socke 300 32° to 140° Е 22FK49 
ТИ" х ТИ" MNPT x F Socket 370 32° to 140° Е 22ЕЈ14 тх» M Spigot x F Socke 260 3210 140° Е 22ЕМ40 
ТИ" х ТИ" МАРТ x F Socke 370 32° to 140° Е 22FJ11 З х1 M Spigot x F Socket 260 32° to 140° Е 22FM41 
TEXT MNPT x F Socket 330 32° to 140° F 22ЕЈ23 3x1" M Spigot x F Socket 260 32° їо 140° Е 22FM43 
2х1" Male МРТ x Female Hub 280 32° to 140° F 22Ғ124 oxo M Spigot x F Socke 260 32° to 140° Е 22ЕК70 
2"x2W MNPT x F Socket 280 32° to 140° Е 22FM33 ЕКІЛІ M Spigot x F Socke 260 32^to140^F 22FK65 
2x3 FNPT x F Socke 260 32° {о 140° Е 22FM34 LEEYAN M Spigot x F Socket 220 32° to 140° Е 22FM44 
3x4 MNPT x F Socke 260 32° їо 140° Е 22ҒМ35 Б'х4" M Spigot x F Socket 190 32° їо 140^F 22ҒМ45 
Reducing Tee 6'x2 M Spigot x F Socke 180 32° to 140° Е 22ҒМ46 
Vax Vo" х Ys" Е боскеїх Е Socket xFNPT 480 — 32° їо 140° Е 22FK90 6x3 M Spigot x F Socke 180 32%10 140° Е 22FM47 
Tx1i'x9 FSocketxF Socket x FNP 450 32° to 140° F 22ҒК84 6x5 M Spigot x F Socket 180 32° to 140° Е 22FM48 
TW'xW'x1W F Socket x Е Socket XFNPT 370 32° їо 140° Е 22FK77 8'x4 M Spigot x F Socket 160 32° їо 140° Е 22ҒМ50 
TVA" х W x ТИ" F Socket x F Socket x FNP 370 32° to 140° Е 22ҒК79 8x6 M Spigot x F Socke 160 32° to 1409Ғ 22ЕМ51 
ле 1" x W x 17 F Socket x F Socket x FNP 330 32° to 140° F 22ҒК73 Socket x Socket Schedule 40 Pipe Fittings 
T е 10" x VW x ТУ" F Socket x Е Socket х FNP’ 370 32° їо 140° Е 22FK75 22-1/2* Elbow 
2'x9À x2" F Socket x F Socket x FNP’ 280 32° to 140° F 22ҒК86 Txi F Socke 330 32° to 140° Е 22FM87 
2 x Ya" x 22" F Socket x F Socket x FNP’ 300 32° to 140° F 22Ғ172 ЕР F Socke 280 32° to 140° F 22ҒМ88 
3°x1"x 3" F Socket x F Socket x FNP 260 32° to 140° F 22Ғ176 3x3 F Socke 260 32° to 140° Е 22FM89 
Tee 4x4 F Socke 220 32° to 140° F 22ҒМ90 
VA F Socket x FNPT x F Socke! 600 32° to 140° F 22Ғ179 45° Elbow 
x END H 5 
ра F Socket x F Socket x FN 600 32° 0 140° Е 22FL03 WW F Socke 600 32919 140° F 29ЕЈ66 
Ya F Socket x FNPT x F Socke! 480 32° to 140° Е 22Ғ139 AEEA F Sock 480 39° to 140° F 22FJ69 
yr FSocket xF Socket xFNPT 480 32^to 140° 22Ғ100 TED d 750 — 39" 15-140" T 22FIBS 
T Е боскеї х F Socket xXFNPT 450  32^to140^F 22ҒК08 Xu келінді SRM 
X 4" FNP S 5 Тих ТИ Е Socke 370 32° їо 140 22FJ63 
Ти F Socket x F Socket x FN 370 32° to 140° F 22FK96 : z E s sT 
А0 FNP S 5 15x15 Socke! 330 32° to 140 22FJ62 
1% F Socket x F Socket x FN 330 32° to 140° Е 22ҒК94 EAL FS 280 39919 140° F -22FJ67 
2 FSocketxF Socket xFNPT 280 32^t0140"F 22Ғ166 ҳе wig ce F Socke 280 3240140 220467 
Spigot x Threaded Schedule 40 Pipe Fittings хай Босае Сани 
90° Street Elbow 3x3 Socke! 260 32° to 140° F 22Ғ/68 
4x4 F Socke 220 32° to 140° F 22FJ70 
6'x6 F Socke 180 32° to 140° F 22FJ71 
8' x8" F Socke 160 32° to 140° F 22ҒМ06 
жи M Spigot x FNP’ 480 32° to 140° Е 22Ғ199 90° Elbow _ = 
Á&) y x» F Socke 480 32° to 140° Е 22Ғ182 
ч VEVA F Socke 600 32° to 140° F 22FJ91 
Reducing Bushi AEE F Socke 480 32° to 140° F 22ҒК03 
educing Bushing xt" F Socke 450 32° to 140° Е  22FJ86 
VEVA M Spigot x FNPT 600 32° to 140° F 22ҒМ52 TA х ТУ" F Socke 370 32°to 140°F 22FJ73 
Bx M Spigot x FNP 480 32° to 140° F_ 22FM53 шағард F Socke 330 — 32^10140"F 22FJ72 
> ЕЛГЕ M Spigot x FNPT 480 32° їо 140° F 22FK67 ЖУН F Socke 280 32° to 140° F 22FJ95 
b тх М Spigot x FNP 450 — 32710 1402 22FK45 x 2x 27" F Socke 300 32^to140"F 22FJ75 
Tx» M Spigot x FNPT 450 32° 10 140° Е 22ҒК42 3x3 F Socke 260  32°to140°F 22FJ96 
EVA M Spigot x FNP’ 370 32° іо 140° Е 22FK37 4x4 F Socke 220 32° іо 140° F 22FK04 
TW'xyr M Spigot x FNPT 370 32° їо 140° F 22FK40 B XB F Socke 190 32*10140*F 22Ғ183 
1Wx1 М Spigot x FNP 370 32° to 140° F  22FK35 6x6" F Socke 180 32° to 140° F 22FK05 
IEVA M Spigot x FNPT 330 322101409Ғ 22ҒК27 8х8" F Socke 160 32*to140^F 22Ғ184 
Т0" х Э" M Spigot x FNP’ 330 32° to 140° Е 22FK30 
лған M Spigot x FNPT 330 32°10 140° Е 22FK25 | CONTINUED | ү] 
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PVC Pipe, Nipples and Fittings Details on page A1. 
For ABS Solvent Cement, see page 2822. Max. Oper. 
Pipe Fitting Press. Item 
[ | CONTINUED | Description — Fitting Pipe Size Connection Type (psi) Тетр. Range Мо. 
x — Reducing Tee EM S 
V x VEX 2 F Socke 480 32^10140^F 22ҒК89 
PVC Pressure Pipe Fittings, Schedule 40 а а F Socke 480 3240 1400-2286 
Max. Oper. TxTxW' FSocketxF Socket xFNPT 450 32^t0140^F 22FK83 
inti itti i i i i "xX Va" x 1v» оске! ° to Pr 
отип pitting Pipe Size Connection Type (psi) _ Temp. Range Мо. TEX TXTIE F Socke 330 39»10140° F 22ЕК82 
ý Vix Ve F Socket 480 32° to 140° Е 22FL33 TA x2 Ж ТИ" F Socke' 330 32° їо 140° F 22Ғ148 
ох 1" F Socket 280 32*10 140° F 22FL86 2"X1W x2" F Socke 280 32° to 140° Е 22ҒК85 
Iy ТИ" F Socket 280 32° to 140° F 22Ғ187 2"X2'x2" F Sockel 280 32° їо 140° F 22Ғ105 
2х 1х 29" F Socke 300  32^to140^F 22FL51 
x т 2 x 208" x4 F Socke 300 32°to 140° F 22Ғ104 
S F Socks 200 — 32-10 40" F- 22H88 
т "х їх З" оске! ° to 140° 
90° Side Outlet Elbow З'ХТИ" ХЗ" F Socke 260 32910 140°Е 22Ғ157 
3°Х2°Х3" F socks 260 32°to 140° F 22Ғ158 
ESETI F Socke 220  32°to140°F 22FL60 
те Реа F Socket 330 22%0140“Ғ 22FM04 БҮЙТЕ F Socke 200 32° to 140" F 22Е161 
TJXxYxT F Socke 220 32°to 140°F 22FL62 
»- ҒАЛЫ F Socke 180 32°to 140° F 22FL63 
Cap ЖЕРІ F Socke 180  32^to140^F 22FL64 
y F Socke 600 — 0910 140° Е 22FJ34 — xTx6 F Socke 180 32^to0140^F 22FL65 
т Ы > epair Coupling 
% F Socke 0 (ЮР УРРА тУт F Socke 15032" to 113° F AWIS 
ДІ F Socke 270 0°to140°F  22FJ30 TWxTW F Socke 150 32° to1i3 F 1WJYI 
Tur F Socke 330 — 0*10140*F 22Е28 Ф TV X1W F Socke 150 32°to113°F 1WJY3 
ж F Socke 280 0°10140°Е 22/37 “ 2х2 F Socke! 150 32 to 1137F 1WJYS 
А F Socke 300 — Q9 to 140° F 22FJ35 "TU 2Wx2W F Socke 150 — 32°to113°F 1WJY7 
3 F Socke 260 — 0° to 140^ F 22ҒІЗ8 S тх” F Sockel 150  32^10113*F 1WJY8 
- т F Socke 520 0°10140°Е 22FJ41 aes 4х4 F Sockel 150 32°to113°F 1WJZ2 
т F о o апйага Gross 
3, г gocke 190 — Qui 1 ЕНДЫ y F Socke 600 32%10140%Ғ 22FJ59 
8" F Socke 160 — 0*10140*F 22FM70 yr F Socke 480 32°to 140°F 22FJ61 
tol |, |! EM. 
тру ут F s ер A F Socke ° to 140° F 
йа F Socke Ны” Vi F Socke 330 3210 1407t 22FJ56 
TT" F Socke 450 32910 140°F 22FJ46 2 F Socke 280 32210 1407 F  22FJ60 
TW Xx TW F Socke 370  32°to140° F 22FJ44 3 F Socke! 200 32710 1407 Е 22ЕМ08 
БЕРІ E Socke 380  32°to 140° F 22FJ43 Бе 4 F Socke 220 392510 140° Е 22ҒМ09 
2X? F Socke 280  32^t0140^F 22FJ50 Е : Е 
ж 2WX2W F Socke 300 32°10 140°F 22Ғ149 Ж F Socke! 480 32710 1407 22Ғ140 
3x3 F Socke! 260 329101407Ғ 22Е/51 A F Socke 600 3201402Ғ 22FL02 
ET F Socke 220  32°to140°F 22FJ54 EA F Socke 480 32° 10 140° F 22FL08 
5 x5 F Socke 220 32210 140° F_22FM15 i F Socke 450 — 32710 1407F 22ЕК99 
ехе F Socke 180 — 32° to 140*F - 22FJb5 tye F Socke 3/0 32°to 140° F 22ЕК95 
8x8 F Socke 160 32210 140° Е 22ҒМ16 1% F Socke 330 32° to 140° F 22FK93 
Deep Socket Coupling A ғ 3 F Socke 260 332510 140° F 22FL06 
AREA F Socke 220 32°to 140°F 22ҒМ93 4 F Socke 220 32710 1407F 22FL10 
3x3" F Socke 260 32°to 140° 22ҒМ94 5 F Socke! 190 32 to 140° F 220 
axe F Socke 220 32°10140°Е 22FM95 6 F Socke 180 32° to 140° Е 228112 
ч e vi 8 F Socke 160 32%0140“Ғ 22FL41 
nion 
EVA F Socke 600 32910 140° F 22FL14 
Long Socket Coupling AEEA F Socke 480 32° to 140° F 22Ғ119 
Аара F Socke 330 32^t0140^F 22ҒМ12 Txt F Socke 450 32201402Ғ 22Ғ113 
2x2 F Socke 280 32° 10 140° F 22FM13 1W'x1W F Socke 370 32° to 140° F 22FL16 
( 25 TV X1W F Socke 330  32°to 140° F 22FL15 
“4 a 2°х2' F Socke 280 32^t0140*F 22FL17 
7x3" F Socke 260 32910 140°Е 22FL18 
LETY F Socke 220  32°to140°F 22FL20 
Reducing Coupling = Wye 
WX F Socke 480 32°to 140°F 22FK22 LETETI F Socke 220  32°to140°F 22FM92 
TAXT" F Socke 370  32°to140°F 22ҒМ17 . 
ТИ" Xx TW F Socke 330 32910 140° F 22ҒМ18 
/ ХТ F Socke 280 32910 140° Е 22FM19 1 
D vx F Socke 260 32910 1409Ғ 22FK21 . 
4х3" F Socke 220 32910 140° F 22FM20 » 
6x4 F Socke 180 32910 140° Е 22ҒМ21 
8x6 F Socke 160 32210 140° Е 22FM22 
Fitting Pipe Fitting Max. Operating Шет Fitting Pipe Fitting Max. Operating Шет 
Pipe Size Connection Type Pressure No. Pipe Size Connection Type Pressure No. 
Socket x Threaded Schedule 40 Pipe Fittings Cap 
Schedule 40 Clear Female Adapter Socket 180 psi@73°F 2CFD3 
ж FNPT x F Socket 360 рѕі @ 73° Е 20ҒАЗ Ў in Socket 180 psi 9 73?F 2CFD3 
H HT Ys FNPTxFSocket 280psiQ 73°F 2СҒА4 34 in Socket 144 psi@73°F 2CFD4 
Pipe & Fittings b. T FNPTXF Socket 270 psi @ 73°F 2CFA5 Tin Socket 132 psi@-73°F 2CFDS 
o В “4 1%" FNPTxF Socket 200 psi@ 73°F 2CFA7 Twin Socket 102 psi@ 73°F 2CFD7 
= Temp. range: 73° to 180°F, 2" FNPTXF воба! 170 psi @ 73° Е cu 2 in 20981 84 psi @ 73 °F n 
o o 4" FNPTxFSocket 130psi@ 73°F 2CFC2 2 іп ocket 90 psi@ 73°F 2CFD9 
except caps are 0° to 140°F Male Adapter E 3 in Socket 78psiG 73*F 2СЕЕІ 
Clear PVC pipe is used for quick identification n ШШ x М Socket 380 psi © ы F Ad Coupling ü ЕЕ "— 
i iam i n a x M Socke si E р оске psi E 
and visual leak detection in medical/hospital Ph. — T— MNPTX M Socket 270 psi @ 73°F 2CFCS FA FSocke 280 psi @ 73°F 20Е74 
use, chemical processing, and beverage , 1 x МКРТх М Socket 200 psi 2 mr 2CFCT T F Soc e 270 psi 2 Ar 20515 
А i ; x Ш х М Socket psi Ы ? Д" оске рї Е 
processing. Compatible with PVC cleaners, 25; ММРТхМ Socket 180 psi @ 73°F 2CFC9 220 TW F Socke 200 psi @ 73* Е 2CEZ7 
primers, and cements. Schedule 40 pipe has RE x Socket Schedule 40 Pipe Fittings A Е50с e Е psi © 3 F d 
i ° Elbow y оске psi y 
thicker walls than Schedule 10, but not as A FSocket  360psi@73°F 20ЕҮЗ d FSocket — 130psiQ73"F 2CFA2 
thick as Schedule 80 pipe. yr F Socke 280 psi@73°F 2CEY4 Тее 
«е. T F Socket 270 рві @ 73*F 2CEY5 y F Socke 360 psi@ 73°F 2CEW3 
8 ft М 2! 2" F Socket 170 psi @ 73°F 2CEY8 ya" F Socke 280 psi 2 73°F 2CEW4 
Item NU 28 F Socket 180 psi @ 73°F 2CEY9 з T F Socke 270 psi @ 73°F 2СЕМ5 
Description Nominal Pipe Size No. KW F Socket 155 psi@ 73°F 2СЕ71 * Tw F Socke 220psi 9 73° Е 2CEW6 
Schedule 40 Clear Unthreaded Low Pressure Pipe 4 F Socke 130 psi @ 73*F 20Е72 "a ША F Socke 200 psi @ 73° F_2CEW7 
y 1AAZ4 90° Elbow NE 2 F Socke 170psi 9 73°F 2CEW8 
i yr 1АА75 y F Socket 360psi 9 73°F 2CEX3 2W F Socke 180 psi @ 73°F 2CEW8 
ы Т 1AAZ6 3 F Socke 280 psi @ 73°F 2СЕХ4 T F Sockel 130 psi @ 73°F 20ЕХ2 
ч TW 5REW3 T F Socket 270psi @ 73°F 2СЕХ5 
м, WA 1АА77 TW F Socket 220psi @ 73* F 2CEX6 
М 2* 1АА78 iw F Socket 200psi 9 73°F 2СЕХТ 
қ 2%” 5REWA Ж F Socke 170psiQ 73°F 2CEX8 
О т 1АА79 2%" F Socket 180 psi @ 73°F 2CEX9 
4 1ABA1 4 F Socket 130 psi@ 73°F 2CEY2 
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PLUMBING 
PVC DWV Fittings 


PVC Drain, Waste & Vent Pipe Fittings, Schedule DWV & 40 


= White color 

= Tees read: run x run x outlet 

Convey effluent streams with gravity, such as black 
water or gray water waste. Lightweight PVC is 
nonflammable with good electrical insulation, and 
its smooth interior walls resist scaling. Not for use 
in pressure applications. 

Socket х socket—Also called slip or hub fittings, 
the socket ends fit over the end of a PVC pipe and 
require glue or adhesive to secure the connection. 


Socket x spigot—Include socket (hub or slip) 
end that fits over a pipe and a spigot (also known 
as street) end that fits inside a socket. Use glue or 
adhesive to secure the connection. 

Spigot x threaded—A spigot end connects to 
another fitting and requires solvent cement to seal 
connection. Threaded connections use PTFE tape 
to secure seal. 

Threaded x threaded—Threaded on all connec- 
tion ends. Use PTFE tape to secure seal. 


SCHEDULE DWV: Thinner walls are not intended for pressure applications. 


Temp. 
Fitting Pipe Fitting Range Item 
Description Pipe Size Connection Type CH No. 
Socket x Socket Schedule DWV Pipe Fittings 
22-1/2° Elbow 
4 6'x6 F Socke! 73 to 180 56GX24 
45° Elbow 
3x3" F Socke' 73 to 180 56GX20 
a 4'x4" F Socke' 73 to 180 56GX21 
6x6" F Socke 73 to 180 56GX22 
90° Long Sweep Elbow 
4"x4" F Socke 73 їо 180 56GX44 
, 
90° Sanitary Elbow 
ЕНГЕН F Socke 73 to 180 56GX41 
4"x4" F Socket 73 to 180 56GX42 
) 6'x6' F Socke 73 to 180 56GX43 
90° Short Turn Elbow 
9 4"x 4" F Socket 73 to 180 56GX23 
Adapter 
F Socket 73 to 180 56GX35 


19 4x4 


SCHEDULE 40 DWV: Fittings have thinner walls than Schedule 80, and are used in lower pressure flow applications. 


Temp. 
Fitting Pipe Fitting Range Item 
Description Pipe Size Connection Type CH No. 
Threaded x Threaded Schedule 40 DWV Pipe Fittings 
Cleanout Plug 
15 MNPT 010140 1WKH6 
2" MNPT 010140 1WKH7 
3 MNPT 010140 1WKH8 
4" MNPT 010140 1WKH9 
6" MNPT 010140 1WKW5 
Flush Cleanout Plug 
4" MNPT 010140 1WKT1 
Slip Joint Nut 
N ) 1%" NPSM -20to 140 1WJP2 
Spigot x Threaded Schedule 40 DWV Pipe Fittings 
Cleanout Adapter 
112" x 11⁄2" MeSpigotxFNPT -20to 140 1WKF9 
2" x 2" M Spigot х FNPT -20 їо 140 1WKG1 
? 3'x3 М Spigot х FNPT -20 to 140 1WKG2 
qe 4x4 М Spigot х FNPT -20to 140 1WKG3 
6'x6 FNPTxFNPT -2010140 3JWE8 
Cleanout Adapter with Plug 
112" x 11⁄2"  MSpigotxFNPT -20to 140 TWKR6 
D 2" x 2" M Spigot xFNPT -20to 140 1WKR7 
с 3'x3" М Spigot х FNPT -20 їо 140 1WKR8 
+ 4'х4' М Spigot х FNPT -20 їо 140 1WKR9 
6" x 6" M Spigot х FNPT -20to 140 1WKV6 
Male Adapter 
112" x 112" M Spigot x MNPT -20to 140 1WKU5 
2 2" x2" M Spigot x ММРТ -20 їо 140 1WKU4 
М 3'x3' М Spigot x MNPT -20 їо 140 3JWF4 
Spigot x Spigot Schedule 40 DWV Pipe Fittings 
Cleanout Plug 
4 Spigot 010140 56GX36 
6" MNPT 010140 56GX37 
3" Spigot 010140 56GX50 
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Spigot x threaded—Spigot end connects to another 
fitting, and requires solvent cement to seal connection. 
Threaded ends use PTFE tape to secure seal. 

Spigot x spigot—Fit inside sockets on other fttings. 
Spigots require solvent cement to seal connections. 
Socket x socket—Socket ends fit over the ends of pipe 
and require glue or adhesive to secure the connection. 
Socket x threaded—Socket ends require glue or adhe- 
Sive to secure connection. Threaded ends use PTFE tape 
to secure seal. 


Temp. Temp. 
Fitting Pipe Fitting Range Item Fitting Pipe Fitting Range Item 
Description Pipe Size Connection Type CH No. Description Pipe Size Connection Type CH No. 
Bull Nose Tee 90° Short Turn Elbow 
4" x4" x4" F Socke 73 to 180 566X30 p" 
= 6'x6'x6' F Socke 73 to 180 56GX31 
4 7 Г 4x4 F Socket 73 to 180 56GX45 
EE 
Coupling 
ЕРГЕН F Socke 7310180 56GX09 Adapter 
M 4'x4' F Socke 73 to 180 56GX10 
6'x6' F Socke 73 to 180 56GX15 / "y ye ; 
Sanitary Tee ( б 4"x 4" F Socket x M Spigot 73 їо 180 56GX47 
= 3x3" x3" F Socke 73 to 180 56GX27 
- 4" x4" x4" F Socke 73to 180 56GX28 Adapter Bushing 
; 2 6" x 6" x 6" F Socke 73 to 180 56GX29 4'x2' F Socket x F Spigot 73 їо 180 56GX49 
ғ | 4'x4' M Spigot x F Socket 73 їо 180 56GX19 
Two-Way Cleanout Tee А 
ж. 
4'x4' x4" F Socke 73 to 180 56GX33 Reducing Bushing 
Wye 
4'x4' x 4" F Socke 73 to 180 56GX25 ^ 3'x3' F Socket 73 to 180 56GX16 
j 6'x6'x6' F Socke 73 to 180 56GX26 b 
ош Spigot x Threaded Schedule DWV Pipe Fittings 
= —À Cleanout Adapter 
Socket x Spigot Schedule DWV Pipe Fittings $x3 MSpigoxFNPT 7910180 566X32 
$x3' F Socket x M Spigot 73 to 180 566Х38 / х6 — MSpigotxFNPT 7310180 56GX34 
4'x4' F Socket x M Spigot 73 їо 180 56GX39 
6'x6' FSocketx M Spigot 73 їо 180 56GX40 
Temp. Temp. 
Fitting Pipe Fitting Range Item Fitting Pipe Fitting Range Item 
Description Pipe Size Connection Type CE No. Description Pipe Size Connection Type CH No. 
Socket x Spigot Schedule 40 DWV Pipe Fittings Reducing Adapter 
22-1/2° Elbow 
2"x 11⁄2" F Socket x M Spigot -20 to 140 1WKK1 
N И 4x4" M Spigot x F Socket -20 to 140 1WKL3 e 4x3' FSocketx M Spigot -20 to 140 1WKJ9 
Reducing Bushing 
22-1/2° Street Elbow 
TV x 1%" M Spigot x F Socket -20 to 140 1CNX4 (e 4x1W' FSocketx М Spigot 73 to 180 56GX48 
2"x2" М Spigot x F Socket -20 to 140 1CNX5 - 
3'X3' М Spigot x F Socket -20 to 140 1CNX6 Trap Adapter 
н ] M Spigot x 
45° Street Elbow TP x1 МАХ 72010140 1CNY1 
[2 11⁄2" x112" M Spigot x F Socket -20 to 140 1WKU9 
& 11⁄2" х 17" М Spigot x F Socket -20 to 140 1WKC9 4 
2"x 2" M Spigot x F Socket -20 їо 140 3JWF1 
90° Street Elbow Socket x Threaded Schedule 40 DWV Pipe Fittings 
1W'x1V М Ѕрідої х Е Socket -2010 140 ТАКАВ Female Adapter І 
?'x2 M Spigot x F Socket -20 to 140 1WKB1 ТУ х Т" FNPTXF Socket -20 to 140 1WJY2 
3°x 3° M Spigot x F Socket -20 to 140 1WKB3 2x2 FNPTxF Socket -2010 140 1WJY4 
4x4 M Spigot x F Socket -20 to 140 1WKB6 D Зх 3 FNPT x F Socket -20to 140 1WJY6 
« NM à - 4'x4 FNPTxFSocket -20to 140 5RECO 
6'x6' M Spigot x F Socket -20 to 140 1WKV4 — 4x4  FSocketxFNPT 7310180 56GX17 
Adapter 6'x6' FNPTxFSocket -20to 140 1WKW6 
р 6'x6 FSocket xF NPT 7310180 56GX18 
Male Adapter 
« J 2"x2" M Spigot x F Socket -20 to 140 1WKJ6 114" x114" _MNPT x F Socket -20 їо 140 1WKG9 
iN 112" x 114" MNPTxFSocket -20 їо 140 1WKG4 
_ 112" x 112" MNPTxFSocket -20to 140 1WKG5 
Flush Bushing % 2'x2" МЇРТ x F Socket -20 їо 140 1WKG6 
11⁄2" х 17" М Spigot x F Socket -20 to 140 3JWF6 ЕРЕН МАРТ х F Socket -20 to 140 1WKG7 
2"x 1%" М Spigot x F Socket -20 to 140 1WKF2 4x4 МАРТ xFSocket -20to 140 1WKG8 
3" x 1%" M Spigot x F Socket -20 їо 140 1WKF4 | CONTINUED | 
7 A 3'x2" M Spigot x F Socket -20 to 140 1WKF5 CONTINUED | 4 
< 4"x 2" M Spigot x F Socket -20 їо 140 1WKF7 
4" x3" M Spigot x F Socket -20 to 140 1WKF6 
6"x 4" М Spigot x F Socket -20 to 140 1WKW4 
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PVC DWV Fittings 


«ЕШ 


Details on page А1. 


PVC Drain, Waste & Vent Pipe Fittings, Schedule DWV & 40 


SCHEDULE 40 DWV: Fittings have thinner walls than Schedule 80, and are used in lower pressure flow applications. 


Fitting Pi 


Description Pipe Size 


pe Fitting 


Connection Type 


Socket x Socket Schedule 40 DWV Fittings 


22-1/2* Elbow 
15 x 1%! F Socke 
2" x2" F Socke 
X d 3"x3" F Socke 
N і 4" x4" F Socke 
6" x 6" F Socke 
45° Elbow 
1W'x1W F Socke 
11" x 1⁄2" F Socke! 
€ 2" x2" F Socke 
“(ж 3'x3' F Socke 
e 4x4 F Socke 
6" x 6" F Socke 
60° Elbow 
1" x 1" F Socke 
“ 2" x 2" F Socke 
ЕКЕН F Socke 
` 4x4" F Socke 
90° Closet Elbow 
“хе F Socke 
90° Elbow 
1" x1" F Socke 
15 x 112" F Socke 
2" x 2" F Socke 
КИЕ F Socke 
4x4 F Socke 
х 6'х6' Е Socke 
8" x 8" F Socke 
90° Elbow with Low Heel Inlet 
КЕГІН F Socket x F 
3'х3°Х2° socket x Socket 
TOM F Socket x F 
АХА X?'— Socket x Socket 
90° Long Sweep Elbow 
15 ИЛ F Socket 
2" x2" F Socket 
3" x3" F Socket 
4x4" F Socket 
90° Long Sweep Street Elbow 
1%" x 1%" FSocket x M Spigot 
2'x2' F Socket x M Spigot 
s 3'X3' F Socket x M Spigot 
4'x4' F Socket x M Spigot 
90° Vent Elbow 
15 х 112" Е Socket 
2" x 2" F Socket 
ы 3'x3" F Socket 
90* Vent Street Elbow 
17" x 11⁄2" FSocket x M Spigot 
T ! 2"x 2" F Socket x M Spigot 
Adapter 
% 
4"x 4" F Socket 
<A 
Cap 
3 F Socket 
D 4" F Socket 
ч! 6' F Socket 
Cleanout Tee 
15 x 11" F Socket x F 
хі” Socket x FNPT 
P TW F Socket x F 
«а PXZX? Socket x FNPT 
"T F Socket x F 
4X X — Socket x FNPT 
Cleanout Tee with Cleanout Plug 
4 Socket 
Cleanout Tee with Plug 
1х1 F Socket x F 
хі” Socket x FNPT 
КЕРМЕ F Socket x F 
ч 210х272 socket x FNPT 
"T F Socket x F 
3'Х3"Х3 socket x FNPT 
Combination Wye & 45° Elbow 
1 E d F Socket 
2'x2'x2" F Socket 
“ e 3'x3'x3' F Socket 
3 4"x 4" x 4" F Socket 
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Татр. 
апде 
CH 


o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 


o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 


o 140 
o 140 
o 140 
o 140 


o 140 


o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 


o 140 


o 140 


-20 
-20 
-20 
-20 


o 140 
o 140 
o 140 
o 140 


-20 
-20 
-20 
-20 


o 140 
o 140 
o 140 
o 140 


-20 
-20 
-20 


o 140 
o 140 
o 140 


-20 to 140 


-20 to 140 


-20 to 140 


О їо 140 
О їо 140 


0 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 


0 to 140 


-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 


-20 to 140 


-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 


Item 
No. 


1WKES 
1WKE7 
1WKE9 
1WKL2 
3GUV3 


1WKB8 
1WKC1 
1WKC3 
1WKC5 
1WKC7 
1WKV9 


1WKD8 
1WKE1 
1WKE3 
1WKL1 


1WKT9 


1WJZ7 
1WJZ9 
1WKA2 
1WKA4 
1WKAG 
1WKV8 
3GUV1 


1CNX8 


3GUU7 


1WJY8 
1WJZ1 
1WJZ3 
1WJZ5 


SREA8 
3GUTS 
3GUU1 
3JWE7 
1WKT4 
1WKT5 
1WKT6 


1WKT7 
1WKT8 


1WKK3 


56GX12 
56GX13 


56GX14 
5ВЕСЗ 
1CNY2 
3GUT6 


1WKL8 


3JWE9 
1CNX7 
1WKL7 


1WJX1 


1WJX5 
1WJW8 
1WJX7 


Find even MORE on Grainger.com? 


Fitting 
Description Pipe Size 


Pipe Fitting 
Connection Type 


Combination Wye & 45° Reducing Elbow 


2" х2" х1" Е Socket 
3x3 x1" F Socket 
é 3'x3'x2" F Socket 
ы” 1512 F Socket 
Coupling 
АБ 1A F Socket 
1W' x 1%!" F Socket 
Л 2" x2" F Socket 
ЕЖЕН F Socket 
ч 4'х4' F Socket 
6x6 F Socket 
8" x 8" F Socket 
Double Sanitary Reducing Tee 
2'x2"x E 
J иа Socket 
q З'хЗ'х F 
4 ҰЛҒА, Socket 
» pm F Socket 
Double Sanitary Tee 
1W x19 x E 
TW x 195" Socket 
en F Socket 
9 3'хЗ'х E 
3x3 Socket 
25 F Socket 
Double Wye 
1W x19 x E 
TW x TW Socket 
2'x2"x E 
( x 2 x2 Socket 
«€ 3'x3'x с 
E 3x3 F Socket 
4"x4'x E 
I 4x4" Socket 
exe x F Socket 
P-Trap 
E Шара F Socket 
€ 
P-Trap with Cleanout 
1" x19 F Socket 
9% РЖҰ F Socket 
* 
P-Trap with Solvent Weld Joint 
dap 1х1 F Socket 
к 2 x2" F Socket 
3'x3' F Socket 
X 4x4" F Socket 
P-Trap with Union 
1%" x11" F Socket 
2" x2" F Socket 
Reducing Coupling 
2" x 11" F Socket 
S'xtTW F Socket 
3'х2' Е Socket 
4x2 F Socket 
ех” F Socket 
6'x 4" F Socket 
Reducing Double Wye 
3'x3'x E 
“ AW x 199" Socket 
S9'x8'x E 
A » x2 Socket 
e е F Socket 
Reducing Wye 
2х2 х1" F Socket 
3з х3 х1 F Socket 
` 3'x8'x2" F Socket 
4" x 4" x112" F Socket 
4" x4" x2" F Socket 
4"x4' x3" F Socket 
4'х6'х6' F Socket 


Temp. 
ange 
CH 


-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 


Item 
No. 


1WJX9 
3JWF9 
1WJX3 
1CNX2 


-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 1WKH4 
-20 to 140 1WKHS 
-20 to 140 1WKW3 
-20 to 140 3GUV2 


1WKH1 
1WKH2 
1WKH3 


-20 to 140 1CNX1 


-20to 140 1WJT6 


-20 to 140 1WJN9 


-20to 140 1WJR7 


-20to 140 1WJR9 
-20to 140 1WJT2 


-20 to 140 1WJT4 


-20 10 140 1WJW1 
-20 10 140 1WJW3 
-20 to 140 1WJW5 
3GUU8 
3JWG5 


-20 to 140 
-20 to 140 


-20 to 140 3GUT7 


-20 to 140 
-20 to 140 


3GUT2 
3JWF2 


-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 


1CNW2 
1CNW4 
1CNW6 
3GUT9 


-20 to 140 
-20 to 140 


1CNW3 
3GUR9 


-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 


1WKJ1 
1WKJ2 
1WKJ3 
1WKJ4 
1WKJ5 
1WKV5 


-20 to 140 5REC5 


-20 to 140 5REC6 


-20 to 140 5REC7 


-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 
-20 to 140 


1WJU7 
1WJU9 
1WJV2 
1WJV8 
1WJV4 
1WJV6 
3GUT8 


Fitting 
Description Pipe Size 
Repair Coupling 
TA’ x 1%" 


Sanitary Reducing Tee 
2х2 10" 
3'x3'x1w 

3'x3'x2' 
4"x4"x 1%" 
4"x 4" x 2" 
4"x 4" x3" 
6'x 6"x 4" 
Sanitary Street Tee 
1%" x11" 
хі 


e 2х2х2' 
WA 


3'x3'x3" 


Sanitary Tee 
ДЫ 
хі 
2'x2'x2' 
3'x3'x3' 
4"x4" xg" 


ч З 


Sanitary Тее with Left Side Inlet 


Socket Cap 


x 4 


Pipe Fitting 
Connection Type 


Socke 
Socke 
F Socke 
F Socke 


F Socke 
F Socke 
F Socke 
F Socke 
F Socke 
F Socke 
F Socke 


F Socket x F Socket 
x M Spigot 


F Socket x F Socket _ 


x M Spigot 


F Socket x F Socket 
x M Spigot 


F Socket 


F Socket 
F Socket 


F Socket 


F Socket 


Socket 
Socket 
Socket 
Socket 
Socket 


4'x4'x F Socket x F Socket 
B "x4 xSocket x Socket 
І 
Trap Adapter 
1 x 1TW' F Socket 
RE F Socket 
Trap Adapter with Nut 
“ ж шара F Socke! 
Trap Adapter with Nut & Washer 
& ғ жал F Socke! 
Two-Way Cleanout Tee 
4 3S'x9' x3" F Socke 
ә 4" x4" x4" F Socke 
Vent Tee 
11" x 1%" E 
“ хн Socke 
Wye 
Т" x Т" E 
MUS Socke 
M 2" x 2" Xx 2" F Socke 
\ 3'x8'x3" F Socke 
^ е 4'х4'х4' F Socke 
6" x6" x6 F Socke 


Татр. 
апде 
(А 


-20 
-20 
-20 
-20 


o 140 
о 140 
0140 
0140 


0140 
0140 
o 140 
0 140 
0140 
0140 
0140 


0140 


0140 


0140 


0140 


0140 
0140 


0140 


0140 


О їо 140 
О їо 140 
0 їо 140 
О їо 140 
0 їо 140 


73 to 180 


-20 to 140 
-20 to 140 


0140 


0140 


0140 


0140 


0140 


0140 


0140 
0140 
0140 
0140 


D 


Scan. Order. Done. == 


Item 
No. 


1WKK4 
1WKK5 
3GUR8 
3GUT3 


1WJP7 
1WJP9 
1WJP8 
1WJR3 
1WJR1 
1WJR2 
1WKV3 


5ВЕСІ 


5ВЕС2 


36003 


1WJP3 


1WJP4 
1WJP5 


1WJP6 


3JWFS 


1WKK6 
1WKK7 
1WKK8 
1WKK9 
1WKV7 


56GX46 


1WKU3 
3JWF3 


1CNX9 


1WKU2 


1WJN7 


1WJN8 


1WKU8 


1WJT8 


1WJU1 

1WJU3 
1WJU5 
1WKW2 
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PVC Pressure Pipe Fittings & Flanges 


PVC Pressure Pipe Fittings & Flanges, Schedule 80 


= Gray color, except compression 

couplings are white 
= Tees read: run x run x outlet 
Schedule 80 fittings have thicker walls than 
Schedule 40, but not as thick as Schedule 100 
and are suitable for use in water processing and in 
water treatment. PVC is a strong thermoplastic that 
resists ultraviolet (UV), acids, alkalis, oils, and many 
corrosive inorganic chemicals, making it resistant to 
the corrosive effects of sewage. Lightweight PVC is 
nonflammable with good electrical insulation prop- 
erties, and its smooth interior walls resist scaling. 
Threaded connections use PTFE tape to secure seal. 
Threaded x threaded—Threaded on all connec- 
tion ends. 


Socket x threaded—Include one socket (hub or 
slip) end and one threaded end. Socket ends require 
glue or adhesive to secure connection. 


Spigot x threaded—lInclude one spigot (or street) 
end and a threaded end. The spigot end connects to 
another fitting and requires glue or adhesive for a 
secure seal. 

Socket x spigot—These fittings include a socket 
(hub or slip) end that fits over a pipe and a spigot 
(also known as street end) that fits inside a socket. 
The spigot end is needed when a fitting connects to 
another fitting. Fittings require glue or adhesive to 
secure the connection. 

Socket х socket—Also called slip or hub fittings, 
the socket ends fit over the end of a PVC pipe and 
require glue or adhesive to secure the connection. 
Compression x compression—Temporarily repair 
new or existing pipelines and include metal friction 
rings, iron nuts, and rubber gaskets. They do not 
require soldering or gluing, but are not as resistant 
to vibration as soldered or welded fittings. 


Threaded x threaded flanges—Threaded on all 
connection ends. 

Blind flanges—They seal the end of piping 
systems or pressure vessel openings. These flanges 
help test the flow of gas or liquid through a pipe. 
Blind flanges typically have a raised, flat, or RTJ 
(ring-type joint) face. 

Socket x socket flanges—Also called slip or hub 
fittings, the socket ends fit over the end of a PVC 
pipe and require glue or adhesive to secure the 
connection. 

Spigot x spigot flanges—Include spigots, also 
called street ends, on both ends to fit inside sockets 
on other fittings. Require glue or adhesive to secure 
the connection. 


PIPE 
10 ft Length Temp. 
Pipe Size Item Pipe Fitting Max. Operating Range Item 
Description (Nominal) No. Description Fitting Pipe Size Connection Type Pressure (2 А No. 
Pipe 1Vinx1in MNPT x FNPT 260 psi 73°F 3210140 2PMJ8 
іп 6MV20 Ту іпх іп МАРТ х ЕМРТ 235 psi @ 73° Е 32 їо 140 6MV69 
34 in 6MV21 15 inx1in MNPT x FNPT 235 psi @ 73°F 3210140 2PMJ9 
Tin 6MV22 1 inx1 in MNPT x FNPT 235 psi @ 73° Е 32 їо 140 3TNU4 
1“%in 6MV23 2 inx in MNPT x FNPT 200 psi © 73°F 32 to 140 6MV70 
Tin 6М\/24 2inx ¥% in MNPT x FNPT 200 psi 2 73° Е 32 їо 140 6MV71 
2in 6MV25 2inx1 in MNPT x FNPT 200 psi @ 73° Е 3210 140 6MV72 
2V in 1VFA3 2inx 1 “in MNPT x FNPT 200 psi @ 73° Е 32 їо 140 6MV73 
3 in 1VEV4 2 inx 112 in MNPT x FNPT 200 psi 73°F 32 їо 140 3TNUS 
4in 1VFA5 3inx2 in MNPT x FNPT 185 psi 2 73° Е 3210 140 TVFN2 
6 in 22FR52 4inx2 in MNPT x FNPT 160 psi @ 73°F 32 їо 140 1VFN4 
8in 22FR53 4inx3in MNPT x FNPT 160 psi @ 73° Е 32 їо 140 TVFN6 
Тетр. Reducing Coupling 
Pipe Fitting Max. Operating Range Item Ain x1 in FNP 460 psi @ 73°F 32to 140 22JY62 
Description — Fitting Pipe Size Connection Type Pressure (°F) No. Yin x Yin FNP 425 psi @ 73° F_32 to 140 22JY63 
Threaded x Threaded Schedule 80 Pipe Fittings 5 in x % in ҒАР 425 psi @ 73% F 32 to 140 22JY64 
45% Elbow | JA in x іп FNP’ 345 psi @ 73° Е 32 їо 140 22JY65 
winx V» in FNP 425 psi @ 73°F 3210140 6NG42 1їпх ИД in ҒАР 315 psi @ 73° Ғ 32 їо 140 22JY66 
УіП х Ai FNP 345 psi @ 73* F 3210 140 6NG43 {in x 3⁄4 in FNP 315 psi @ 73° F_32 to 140 22JY67 
TH me ENP 315 bsi © 73°F 32 to 140 6NG44 TYinxiin FNP 235 psi @ 73°F 32 to 140 22JY69 
7%inxt іп ENP 235 psi@ 73°F 3210140 6NG46 2inx1 іп ҒАР 200 psi @ 73% Ғ 32 їо 140 22JY70 
fixe in Ар 200 psi @ 737 F 3210 140 68647 "m Ya in x VA in x Yin ҒАР 565 psi @ 73°F 3210140 3TNR9 
3inx3il FNP 185 psi @ 73°F 3210140 1VFG1 4 4 4 fot 
ReaD ENP 160-psi@73°F 3210 140 1VFG3 in x Vein x vin ENP 425 psi@ 73°F 32 to 140 6NF93 
90° Elbow d 3A in x A in x Ain ҒАР 345 psi @ 73% F 32 їо 140 6NF94 
Vain x Vai FNPT 565 psi @ 73°F 32to 140 22JY42 L linxfinxtin | FNP 315 psi @ 73°F 3210 140 6NF95 
Yain x IN FNPT 425 psi@ 73°F 3210140 68018 | * um FNPT 260 psi @ 73°F 3210140 GNF9B 
Yin x Vi FNP 345 psi @ 73°F 3210140 6NG19 y ІРіпхі Білхі уіп FNP’ 235 psi @ 73° Е 32 їо 140 6NF97 
т" ENPT 315 psi © 73" F 3210 140 8NG20 2 2inx2inx2in FNPT 200 psi @ 73" F 32 to 140 6NF98 
i1Winx1i FNP 260 psi @ 73°F 3210 140 6NG21 3inx3inx3in FNP 185 psi @ 73°F 3210140 1VFD6 
1 VIG rin FNPT 235 psi G 73°F 32 15-120 6NG22 4inx4inx4in FNPT 160 psi 2 73°F 3210 140 1VFD8 
2 inx2 in FNP 200 psi @ 73° Е 3210140 6NG23 Union А : - 
2%inx2 win FNPT 210 PS @ 73°F 3210 140 1VFE7 v nx FNPT 239 BOTE 5 0110 T 
3inx3i FNP 185 psi @ 73°F 3210140 1VFE9 А! 4: г l г 
mx FNPT 160 bs O73 F 3210 140 AVFF2 ТіпхТіп FNPT 235 psi @ 73° F 32 to 140 ТІМ/268 
Cap 1Winx1 in ҒАР 235 psi @ 73% Е 32 їо 140 11W269 
ein FNPT = 010140 6М024 1Фіпхі in FNPT 235 psi @ 73° Е 32 їо 140 11W270 
35 in FNPT = 010140 6ND25 2inx2in . FNP 235 psi @ 73° F 32 їо 140 11W271 
Tin FNPT = 010140 6ND26 | Socket x Threaded Schedule 80 Pipe Fittings 
Thi FNP = 010140 6ND27 90° Elbow ] 
- Tw ENP = Tt 140 6ND Winx Bin F Socket XFNPT — 425 psi 73°F 32 to 140 2PMDS 
2in FNPT = 010140 6ND29 3A in x 9A in F Socket X FNP 345 psi @ 73° Е 3210140 2PMD9 
Coupling inxiin F Soe etXFNPT 215 psi 9 73° Е 3210140 2PME1 
36 inx 96i FNP 460 psi @ 73°F 3210 140 22JY61 1 Иіпхі Yin F Socket X FNP. 260 psi @ 73°F 3210140 2PME2 
EAS ENP 425 psi @ 73°F 3210 140 6NG65 TYéinx 114 in F Socket X FNPT 295 psi@ 73° F 3210140 2PMES 
34 in x Vi FNP 345 psi @ 73°F 3210140 6NG66 2inx 2 in F Socket X FNP’ 200 psi @ 73°F 3210 140 2PME4 
ee END 318 psi @ 73°F 32 to 140 6NGB7 3inx3in F Socket XFNPT 185 psi@ 73°F 3210140 2PMES 
Thinxt ni FNP 260 psi @ 73° Е 3210140 6NG68 Female Adapter - 
TEE EIE ENP 235 bsi © 73°F 3210 140 8NGB9 vinx in F Socket X FNPT 565 psi @ 73°F 3210140 STNTS 
2inx2i FNP 200 psi @ 73° Е 32to 140 6NG70 Yo in x Yo in F Socket X FNP. 425 psi @ 73^ F 3210140 6NG76 
Six in ENP 185 psi@ 73°F 32 10 140 1VFJI Winx in FSocket XFNPT — 345 psi 73°F 3210 140 6NG77 
4inx4in FNPT 160psiQ 73°F 3210140 1VFJ3 {inx1 in F Socket X FNP 315 psi @ 73°F 3210140 6NG78 
Hex Head Plug ТИ іпхі nin F Socket XFNPT 260 psi @ 73° F 3210140 6NG79 
Vain MNPT 565 psi@73°F 010 140 1KA63 1i inx11^ in Еос et X FNP 235 psi @ 73° Е 32 їо 140 6MV30 
Ri MNPT 460 psi @ 73°F Oto 140 2NU95 2inx2in. F Socket X FNP' 200 psi © 73°F 32 to 140 6MV31 
vin MNPT 425 psi G 73 oF 010-40 21085 2%inx2 іп FSocket XFNPT — 210psi 2 73°F 3210140 1VFJ5 
3, MNPT 345 psi@ 73°F 010140 2NU97 3inx3in F Socket X FNP 185 psi @ 73°F 3210140 1VFJ7 
Tin МАРТ 315 psi@-73°F 010140 20037 4inx4in ЕЅоске XFNPT — 160psi @ 73°F 3210140 1VFJ8 
1% MNPT 235 psi@73°F 010140 2NU99 Male Adapter . . . 
1 5 in MNPT 260 bs @ 73*"F 0 E 140 mE Yo in x V» in FSocket x MNPT — 425 psi 2 73^ Е 32 їо 140 6MV35 
2i MNPT 200psi @ 73*F 010140 2NV10 Ya in x 3A in F Socket x MNP 345 psi @ 73°F 3210 140 6MV36 
a МАРТ 185 psi © 73°F Oto 140—1МЕРБ inii FSocketx MNPT 315 psi Q 73°F 3210 140 6MV37 
4i MNPT 160psi 9 73°F 010140 1VFP7 1A inx19 in F Socket x MNP 260 psi 73°F 32 їо 140 6MV38 
Reducing Bushing a ps 2 Ф 1Фіпх1%іп FSocketx МАРТ 235 psi (0 73^ Е 3210 140 6MV39 
Winx Ai MNPT x FNPT 425 psi @ 73°F 3210 140 2PMJ4 2inx2in F Socket x MNP 200 psi @ 73°F 32to 140 6MV40 
ween МАРТ x FNPT — 425 psi à 73°F 32 to 140 3TNU3 23^inx 2 Bin F Socket x MNPT — 210 psi @ 73°F 32 to 140 1VFK2 
3. in x іп MNPT x ENPT 345 psi Q 73° Е 3210 140 6MV65 3inx3 in F Socket x MNP 185 psi @ 73° F 3210140 1VFK4 
Yin x Vin MNPTXFNPT 345 psi @ 73°F 3210140 2PMJ5 -izz Fin x4 in FSocket x MNPT 160 psi @73°F 32 to 140 ТМЕК 
Tinx i MNPT x FNPT 315 psi @ 73°F 3210 140 6MV66 
п МАРТ х FNPT — 315 psi @ 73°F 3210 140 2РМ16 ИТО ТИСИП СЕ Socket FNPTXENPT 725072 79°F 3210747 2ТІНЕ 
Tinx “i MNPT x FNPT 315 psi @ 73°F 3210140 2PMJ7 % in x 7⁄4 in x 94 in F Socket x FNPT х FNPT 345 psi 9 73° Е 32 їо 140 2PMD4 
TAS n MNPT X FNPT — 260 psi G 73* 3219140 6MV67 © Tinxiinxiin —F Socket xFNPTXFNPT 315 psi@ 73°F 32 to 140 2РМ05 
1 in x 44 in MNPT x FNPT 260 psi @ 73° Е 3210140 6MV68 17 inx1i2inx12in F Socket x FNPT x FNPT 235 psi @ 73° Е 32to 140 2PMD6 
[continuen | d 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


[ | CONTINUED 


PVC Pressure Pipe Fittings & Flanges, Schedule 80 


Description 


Fitting Pipe Size 


Pipe Fitting 
Connection Type 


Spigot x Threaded Schedule 80 Pipe Fittings 


Reducing Bushing 


Yo in x Vin M Spigot x FNP’ 
Winx% іп M Spigot x FNP 
34 in x V4 in M Spigot x FNP 
34 in x %2 in M Spigot x FNP 
1inxYin M Spigot x FNP’ 
Tinx % in M Spigot x FNP’ 
1%inx in M Spigot x FNP’ 
1% inx % in M Spigot x FNP 
1 ФіпхТіп М Spigot x FNP 
1 Фіпхі in М Spigot x FNP 
2inx ^ in M Spigot x FNP’ 
2inx %in M Spigot x FNPT 
2inx1 in M Spigot x FNP’ 
2inx1 “in М Spigot x FNPT 
2%inx1 Bin M Spigot x FNP 
2 Фіпх2іп M Spigot x FNPT 
Зіп х2іп М Spigot x FNP’ 
3inx2 Фіп М Spigot x FNPT 
4inx2in M Spigot x FNP’ 
4inx3in M Spigot x FNPT 
Socket x Spigot Schedule 80 Pipe Fittings 
Reducing Bushing 
Y in x Yin M Spigot x F Socket 
Tinx Zin M Spigot x F Socket 
Tinx %in M Spigot x F Socket 
TVinx Tin M Spigot x F Socket 
1 ФіпхФіп М Spigot x F Socket 
1 inx1in M Spigot x F Socket 
1Фіпхі in M Spigot x F Socket 
2 inx i^ in M Spigot x F Socket 
2 inx 34 in M Spigot x F Socket 
2inx1in M Spigot x F Socket 
2inx1 “in M Spigot x F Socket 
2іпх1 іп М Spigot x F Socket 
2VWinx1i^in M Spigot x F Socket 
2^ inx2 in M Spigot x F Socket 
3inx2 in M Spigot x F Socket 
Зіпх2 ^ in M Spigot x F Socket 
4inx2 in M Spigot x F Socket 
4inx3 in M Spigot x F Socket 
Socket x Socket Schedule 80 Pipe Fittings 
45* Elbow 
Winx% in F Socke 
3A in х % in F Socke 
Tinx Tin F Socke 
1 inx17 in F Socke 
1 Фіпхі Bin F Socke 
2inx2in F Socke 
2%inx2 vin F Socke 
3inx3 іп F Socke 
4inx4in F Socke 
біп хбіп F Socke 
8inx8 in F Socke 
90° Elbow 
Winx% in F Socke 
3A in x % in F Socke 
Tinx 1 in F Socke 
1 іпхі Жіп F Socke 
1% іпх1 іп Е Socke 
2inx2in F Socke 
2%inx2 vin F Socke 
3inx3 in F Socke 
4inx4in F Socke 
біп хбіп F Socke 
8inx8 in F Socke 
Cap 
Yin F Socke 
Ya in F Socke 
Tin F Socke 
Tin F Socke 
1%in F Socke 
2 іп F Socke 
» 2in F Socke 
3in F Socke 
4in F Socke 
6 in F Socke 
8in F Socke 
Coupling 
36 in x6 in F Socke 
Winx% in F Socke 
3A in x % in F Socke 
ч Tinx Tin F Socke 
Ж 1 іпхі Жіп F Socke 
1% іпх1 іп Е Socke 
2 inx2 in F Socke 
2%inx2 vin F Socke 
3 in x3 in F Socke 
4inx4in F Socke 
біп хбіп F Socke 
8inx8 in F Socke 
Reducing Coupling 
JA in x Yo in F Socke 
3 Тіпх іп F Socke 
У 1%inx 1 in F Socke 
2 1inx іп F Socke 
1¥%inx in F Socke 
1 Фіпхі Жіп F Socke 
2іпх “in F Socke 
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ETL! 


Max. Operating 


Pressure 


565 psi @ 73° 
460 psi @ 73° 
565 psi @ 73° 
425 psi @ 73° 
425 psi @ 73° 
345 psi @ 73° 
315 psi @ 73° 
345 psi @ 73° 
315 psi @ 73° 
260 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 
345 psi @ 73° 
315 psi @ 73° 
260 psi @ 73° 
235 psi @ 73° 
200 psi @ 73° 
200 psi @ 73° 
210 psi @ 73° 
200 psi @ 73° 
185 psi @ 73° 


690 psi @ 73° 
630 psi @ 73° 
630 psi @ 73° 
520 psi @ 73° 
470 psi @ 73° 
470 psi @ 73° 
470 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 
420 psi @ 73° 
420 psi @ 73° 
370 psi @ 73° 
370 psi @ 73° 
320 psi @ 73° 
320 psi @ 73° 


850 psi @ 73° 
690 psi @ 73° 
630 psi @ 73° 
520 psi @ 73° 
470 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 
420 psi @ 73° 
370 psi @ 73° 
320 psi @ 73° 
280 psi @ 73° 
250 psi @ 73° 


850 psi @ 73° 
690 psi @ 73° 
630 psi @ 73° 
520 psi @ 73° 
470 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 
420 psi @ 73° 
370 psi @ 73° 
320 psi @ 73° 
280 psi @ 73° 
250 psi @ 73° 


ИШШІ 


920 psi @ 73° 
850 psi @ 73° 
690 psi @ 73° 
630 psi @ 73° 
520 psi @ 73° 
470 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 
420 psi @ 73° 
370 psi @ 73° 
320 psi @ 73° 
280 psi @ 73° 
250 psi @ 73° 


690 psi @ 73° 
630 psi @ 73° 
520 psi @ 73° 
470 psi @ 73° 
470 psi @ 73° 
470 psi @ 73° 
400 psi @ 73° 


Find even MORE on Grainger.com® 


nimimm m om mom m om om mom mo i 9m 1 


un ina bna bna mim mim mom mom mom mom mm 


ті bna ina bna ina baa ia 0) 4) | bna bna baa ba bna ba bana, 1) | 


ті mom mom mom mom mo 


nii mim mom m 


Temp. 
Range 


CF) 


o 140 
о 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
о 140 
o 140 
о 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 


o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
о 140 
o 140 
o 140 
o 140 
о 140 
o 140 
o 140 
o 140 
о 140 
о 140 
o 140 
o 140 


0 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
o 140 
о 140 
o 140 


o 140 
o 140 
o 140 
0 140 
o 140 
o 140 
o 140 
0 140 
о 140 
o 140 
o 140 


О to 140 
0 to 140 
010140 
О їо 140 
0 to 140 
Oto 140 
О to 140 
Oto 140 
О to 140 
Oto 140 
О їо 140 


о 140 
о 140 
о 140 
о 140 
о 140 
о 140 
о 140 
о 140 
о 140 
о 140 
о 140 
o 140 


о 140 
o 140 
o 140 
о 140 
o 140 
o 140 
o 140 


Item 
No. 


2PMG1 
2PMG2 
2PMG3 
2PMG4 
2PMG5 
2PMG6 
2PMG9 
2PMH2 
2РМНЗ 
2PMH4 
2РМН5 
2PMH6 
2PMH7 
2PMH8 
2PMJ1 
2PMJ2 
1VFL5 
2PMJ3 
1VFL7 
IVFL9 


6MV45 
6MV46 
6MV47 
6MV49 
6MV51 
6MV52 
6MV53 
6MV54 
6MV55 
6MV56 
6MV57 
6MV58 
3TNT9 
3TNU1 
1VFK8 
3TNU2 
1VFL1 
1VFL3 


6NG29 
6NG30 
6NG31 
6NG32 
6NG33 
6NG34 
IVFF4 
IVFF6 
IVFF8 
22JY46 
22JY47 


6NGO5 
61606 
61607 
61608 
61609 
61610 
1\ЕЕ1 

1VFE3 

1VFES 

22JY40 
22JY41 


6ND11 

6ND12 
6ND13 
6ND14 
6ND15 
TVFN8 
6ND16 
1VFP1 

1VFP3 
22JY83 
22JY84 


22JY51 
6NG52 
6NG53 
6NG54 
6NG55 
6NG56 
6NG57 
1VFG5 
1VFG7 
1VFG9 
22JY52 
22JY53 


2РМЕб 
2PME8 
3TNT3 
2PMF1 
2PMF2 
2РМЕЗ 
2PMF4 


Temp. 
Pipe Fitting Max. Operating Range Шет 
Description Fitting Pipe Size Connection Type _ Pressure (°F) No. 
2inx%4 in F Socke 400 psi @ 73% Е 32 їо 140 2PMF5 
2 in x 1 in F Socke 400 psi @ 73°F 32 їо 140 2PMF6 
2inx1 in F Socke 400 psi @ 73°F 32to 140 2PMF7 
2inx1 іп F Socke 400 psi @ 73° Е 32 їо 140 2PMF8 
>. 2 4inx2in F Socke 420 psi @ 73% Е 3210140 3TNT4 
3inx1^in F Socke 370 psi @ 73% Ғ 32to 140 22JY55 
2 3inx2 in F Socke 370 psi @ 73°F 32to 140 1VFH2 
3inx2 ^in F Socke 370 psi @ 73% Е 32to 140 22JY56 
4inx2in F Socke 320 psi @ 73°F 32to 140 1VFH4 
4 inx3 in F Socke 320 psi @ 73°F 32to 140 1VFH6 
6inx4 in F Socke 280 psi @ 73°F 3210 140 22JY57 
8inx4in F Ѕоске 250 psi @ 73° Е 32 їо 140 22JY58 
Reducing Tee 
Yin x V in x % in F Socke 690 psi @ 73° Е 3210140 ТУҒА 
Tinx Zinx in F Socke 630 psi @ 73° Е 3210140 1VFB2 
1 іпхЭіпх1 in F Socke 470 psi Q 73° Е 32to 140 1VFB8 
1 Фіпхііпх1 іп F Socke 470 psi @ 73° Е 32 їо 140 1VFC1 
2inx1inx2in F Socke 400 psi @ 73° Е 32to 140 1VFC3 
2 inx 112 inx2 in F Socke 400 psi @ 73° Е 32 їо 140 1VFC5 
3inx2inx3in F Socke 370 psi @ 73° Е 32to 140 1VFC7 
T 4inx2inx4in F Socke 320 psi @ 73° Е 32 їо 140 1VFC9 
ее 
T in x Фіпх іп F Socke 850 psi © 73° Е 3210140 6МҒ80 
34 in x Y% in x З in F Socke 690 psi @ 73°F 32 їо 140 6NF81 
Tinx1 inx1 in F Socke 630 psi @ 73° Е 3210140 6МҒ82 
1% inxi v inx19 in F Socke 520 psi @ 73° Е 3210140 6NF83 
1 Фіпхі Фіпхі in F Socke 470 psi @ 73°F 32to 140 6NF84 
2inx2inx2in F Socke 400 psi @ 73°F 3210 140 6NF85 
2inx2inx2in FSocketxF 200 psi@ 73°F 3210140 2PMD7 
Socket x FNPT 
3inx3inx3 in F Socke 370 psi @ 73° Е 32 їо 140 22JY29 
6inx6inx6 in F Sockel 280 psi @ 73°F 32 їо 140 22JY30 
Union 
Yo in x ^ in F Socke 235 psi @ 73° Е 32 їо 140 11W260 
[-] 34 in x % in F Socke 235 psi @ 73° Е 32 їо 140 11W261 
1іпх1іп F Socke 235 psi @ 73° Е 32 їо 140 11W262 
е ТИГИП F Socke 235 psi @ 73° F 32 to 140 110263 
1¥inxi in F Socke 235 psi @ 73°F 32 to 140 11W264 
© 2inx2in F Socke 235 psi @ 73° Е 32 to 140 11W265 
3inx3in F Socke 150 psi @ 73° Е 32 їо 140 1VGB5 
4 in x4 in F Socke 150 psi © 73°F 3210140 1VGB7 
Compression x Compression Schedule 80 Pipe Fittings 
Compression Coupling 
Y in x іп F Compression 150 psi 3210113 1WJU4 
Vain x Ys in F Compression 150 psi 3210113 TWJU6 
Tinxtin F Compression 150 psi 32 їо 113 1WJU8 
є, TiAinx134in F Compression 150 psi 32 to 113 TWJV1 
ә 1 Фіпх1%іп F Compression 150 psi 3210113 1WJV3 
2inx2in F Compression 150 psi 3210113 1WJV5 
2 15 inx2 іп F Compression 150 psi 3210113 1WJV7 
3inx3in F Compression 150 psi 32 їо 113 1WJV9 
4inx4in F Compression 150 psi 3210113 1WJW2 
Fitting Pipe Fitting Flange Outside No. of Item 
Description Pipe Size Connection Type Diameter Bolt Holes No. 
Threaded x Threaded Schedule 80 Flanges 
Flange 
у" FNPT 3%" 4 6MV78 
1" FNPT 4316" 4 6MV80 
1w FNPT 4946 4 6MV81 
1w FNPT 5 4 6MV82 
2" FNPT 6 4 6MV83 
ky FNPT Тү” 4 2РМК9 
T FNPT 9" 8 2PML1 
Van Stone Flange 
" T FNPT 47" 4 2PMN7 
ATL. ТУ" FNPT 5 4 2PMN9 
| 77 2 FNPT 6 4 2PMP1 
>? i FNPT Тү” 4 1VFT1 
i FNPT 9" 8 1VFT3 
Blind Schedule 80 Flanges 
Blind Flange 
d Socke' 6 4 1VFP9 
3 Socke TW. 4 IVFR2 
4 Socke' 9 8 1VFR4 
Socket x Socket Schedule 80 Flanges 
Flange 
y Socke 37$ 4 2PMK2 
ie Socke' LYN 4 2PMK3 
Ч Ту" Socke 5 4 2PMK5 
| 42 ЕЖ Socke 6 4 6ND38 
f 2 27" Socke T 4 2PMK6 
Za 3 Socke' Тү” 4 2PMK7 
, T Socke 9 8 3TNV5 
6 Ѕоске! 11" 8 22JY91 
8" Socke 137" 8 22JY92 
Van Stone Flange 
T Socke Tu 4 2PML9 
AZ > ТУ" Socke! БУ 4 2PMN2 
4 2" Socke 6 4 2PMN3 
» ) 2%" Socke' ГА 4 2PMN4 
і 2 3" Socke TW. 4 1VFR6 
Ы Socke 9% 8 1VFR8 
Spigot x Spigot Schedule 80 Flanges 
Van Stone Flange 
21 Spigot 6 4 22J201 
3 Spigo! TV 4 22J203 
4 Spigo 9" 8 22Ј704 
6 Spigo 11" 8 22J205 
8 Spigo 137" 8 22J206 
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PLUMBING 
PVC Irrigation Fittings & CPVC Nipples 


PVC Irrigation Insert Pipe Fittings, Schedule 40 


= Temp. range: 32° to 140°F 

= Gray color, except 22FM91 Make Adapter is white 
= Tees read: run x run x outlet 

Fittings work in cold water applications where the 
fluid temperature does not exceed 140°F. They are 
for low-pressure use in irrigation, pools, pumps, 
wells, and other outdoor cold water applications. Not 


Fitting Pipe Size 
Insert x Insert Pipe Fittings 
90* Insert Elbow 
y 


A 
T 

Tw 

Tw 


90° Reducing Elbow 


Ya" x Yo" 
1 Tx 


Coupling 
A 
A 
T 
1" 
ж 
y 
7 

Cross Insert 


Reducing Coupling 


Reducing Tee 
Ya" x Vo" x YA" 
Ya" x Ya" x Vo" 
"хи 
"хи 
Tx 1x 1%" 
TA x 1%" x ТИ" 
10" x W x 16 
10" хіх Ту" 
2"x1Tx2 
2" x2" x 1%" 


the corrosive effects of sewage. 


CPVC Pipe & Pipe 
Nipples, Schedule 80 


= Low-pressure (100-299 psi) 
= Medium-pressure (300-999 psi) 


Nontoxic CPVC (chlorinated polyvinyl chloride) is a lightweight, 


water and resists most acids, aliphatic solutions, bases, halogens, 
oxidants, and salts. Thicker walls than Schedule 40, but not as 
thick as Schedule 160, it is used to transport potable water, corro- 


sive liquids, and sewage. Use PTFE tape to secure seal. 


Overall Length 


intended for hot or cold systems within residences or 
buildings, or for use with compressed air or gases. 
Fittings insert inside flexible polyethylene tubing 

and secure with worm drive clamps (sold separately 
on page 2532). PVC is a strong thermoplastic that 
resists ultraviolet (UV), acids, alkalis, oils, and many 
corrosive inorganic chemicals, making it resistant to 


Insert x insert are barbed or inserted on both ends. 
Insert x threaded are barbed or inserted on one 
end with threading on the other end. Insert x socket 
are barbed or inserted on one end with a socket on 
the other end. The socket end, also called a hub or 
slip end, fits over the end of a pipe and requires glue 
or adhesive to seal connection. 


Pipe Fitting Item Pipe Fitting Item Pipe Fitting Item 
Connection Type No. Fitting Pipe Size Connection Type No. Fitting Pipe Size Connection Type No. 
Straight Plug Female Adapter Tee 
Insert 22FN34 M Insert x M 
M Insert x M Insert. 6MM71 uw Insert 22FN34 = ЕЛІ nsert x 22FN54 
M Insert x M Insert 6MM72 ж Insert 22FN35 auium Insert x FNPT 
M Insert x M Insert. 6MM73 1" Insert 22FN36 
M Insert x M Insert 6MM74 TW Insert 22FN37 Male Adapter Winsert x MNPT  22FN32 
M Insert x M Insert. 22FN05 1% Insert 22FN38 К » M Insert x MNPT — 22FN33 
M Insert x M Insert. 22FN06 2" Insert 22FN39 
Tee 
M Insert x M Insert. 22FN71 үлі M Insert 6MM67 Male Adapter Tee 
M Insert x M Insert 22FN72 y M Insert 6MM68 ж M Insert x M 22FN67 
1" M Insert 6MM69 Insert x МАРТ 
1% M Insert 22FM96 б M Insert x M 
2" Minsert 22ЕМ97 ell. ii insorta МРТ жыйы 
3" M Insert 22FN41 ^ nsert x 
М nsen x M ТБЕГ ee Insert x Threaded Pipe Fittings - | Insertx МАРТ __ ?2FNG9 
90° Insert Elbow Reducing Adapter 
M Insert х M Insert. 6MM77 UV M'insertxFNPT —22FN07 TxW MInsertxFNPT —22FN90 
M Insert x M Insert. 6MM78 ys Minsert x MNPT 22ЕМ13 Txi М Insertx MNPT 22FN99 
M Insert x M Insert_22FN19 ЕЙ; M insert x FNPT 22ЕМ08 TWT M Insertx MNPT — 22FN94 
M Insert x M Insert. 22ҒМ81 ay Minsert x MNPT 22FN14 EEEE МАРТ х M Insert 22FN96 
M Insert x M Insert. 22FN82 T M insert x FNPT —22FN09 TA xT М Insert х MNPT — 22FN95 
T Minsert x MNPT 22ҒМ15 1%" x 114" МЇРТ х М Insert 22ҒР01 
М Insert ШЕ Tw Minsert x MNPT 22ЕМ16 | VERE М Іпвегіх MNPT 22ЕР02 
ША MinsertxFNPT 22FN11 Reducing Adapter Тее — 
1%" MInsertx MNPT  22FN17 Зд" x V x Зд" nsertx 
ж M Insert х FNPT — 22FN12 Шан Insert х МРТ _ 22Р№97 
27 М Insert x MNPT 22FN18 ell. їхї'х' MinsexM 22ЕҢ59 
90° Reducing Elbow M Insert x M 
"Xx V VW x Vo" x 14" 
M Insert х M Insert 22FN20 LI M insert x INET 225473 ТИХ ИТИ"  nsertxFNPT_ 228861 
CEU Insert x Socket Pipe Fittings 
Tx M Insert x FNP 22FN75 Adapter Insert 
1W'x 34" M Insert x FNP 22FN76 
M Insert x M Insert ооруз ЛҒАН Міпвегі xFNPT — 22FN77 
xM Double Helix набие ШАГАН Minsert x FNPT — 22FN78 
Adapter Insert i А 
Miinsert xM Meert 22FN45 y Minsertx MNPT 6ММ79 1 M Insert x M Spigot 22FN87 
А М Insert x МАРТ 6ММ80 
M Insert 22FN4G qca T M insert x MNPT — 8MM81 
M Insert 22FN03 TW M Insert x MNPT 6ММ82 
M Insert 6MM70 3 MinsertxFNPT 22ҒМ88 Male Adapter 
M Insert 22FN50 Female Adapter 
Minsert 22FN04 Ж MinserxFNPT —22FN26 
M Insert ЕР ЕЛ M inser xFNPT — 22FN27 
M Insert 22-452 T Minsert x ENPT — 22FN28 2 FSocket x M Insert 22FM91 
1%" M Insert x FNPT 22ҒМ29 
1%" М іпвегі хҒМРТ — 22FN30 
2 М Insert xFNPT 22ҒМ31 
strong, rigid thermoplastic material that resists corrosion, chemi- ы 
cals, апа rust. CPVC is immune to damage from highly chlorinated ы 
Unthreaded h Fully Threaded Threaded on Both 
Pipe ч ^ Nipple Ends Nipple 
6MZ10 ^ 1VGU9 6MX60 
10-ft 
Nominal Item Nominal Overall Item Overall Length 
Pipe Size No. Pipe Size Length . No. 2" 27" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 
Schedule 80 Unthreaded Schedule 80 Fully Threaded Medium Nominal Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Medium Pressure Pipe, Gray Pressure Nipples, MNPT, Gray Pipe Size No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
Yo" 6MZ10 үйі 11%” 3TPV4 Schedule 80 Threaded on Both Ends Medium Pressure Nipples, MNPT, Gray 
ya 6MZ11 К 11%" 6MX65 ж 6MX60 — 6MX61 6MX62 6MX63 2PLZ7 = 22EY18 22EY28 
1" 6MZ12 k 1” 6MX70 Зд" 6MX55 = 6MX66 6MX67 2PLZ8 6MX69 = 22EY19 22EY29 
1 6MZ13 ДІ 195400" 2PMA2 T 22JZ85 — 6MX72 6MX73 2PLZ9 6MX74 — 22EY20 22EY30 
1” 6MZ14 1%" 1% 22.787 1 22J286 = 2PMA3 2PMA4 2PMAS 2PMA6 — 22EY21 22EY31 
2" 6MZ15 2" 2 2PMA9 TA 6MX81 = 6MX82 6MX83 2PMA7 2PMA8 — 22EY22 22EY32 
2%" 1VGD9 2%" 20" 1VGU9 2 22EY10 22288 2PMC1 2PMC2 2PMC3 2PMC4 — 22ЕҮ23 22EY33 
3" 1VEV8 3 263/100" 1VGW1 2W = = 1VGV2 1VGV4 = = 22EY15 22EY24 — 
4 1VEW1 4" 225" 1VGX2 3" — — 1VGW3 1VGW5 1VGW7 1VGW9 22EY16 22EY25 22EY34 
6" 22ҒВ50 4" — — 22EY13 22289 — 1VGX8 22EY17 22EY26 22EY35 
8 22FR51 6 — — — 22EY37 — 22EY38 22EY39 22EY40 22EY36 
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PLUMBING 
CPVC Pressure Pipe Fittings & Flanges 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


CPVC Pressure Pipe Fittings & Flanges, Schedule 80 


a Gray color 

= Flanges max. operating pressure: 150 psi 

= Tees read: run x run x outlet 

Nontoxic CPVC (chlorinated polyvinyl chloride) pipe 
fittings and flanges are pressure rated to transport 
potable water, corrosive liquids, and sewage. CPVC 
is a strong, rigid thermoplastic material that resists 
corrosion, chemicals, and rust. 

Threaded fittings—Threaded on all connection 
ends, and use PTFE tape to secure seal. 

Socket fittings—Ends fit over the end of pipe and 
require glue or adhesive to secure the connection. 
Socket x spigot fittings—Include a socket (hub 
or slip) end that fits over a pipe and a spigot (also 
known as street) end that fits inside a socket. The 


Fitting Мах. Operating Item 
Description Pipe Size Pressure Temp. Range Мо. 
Threaded x Threaded Schedule 80 Pipe Fittings 
45° Elbow, FNPT 
14" x V4" 565 psi @ 73°F 32° to 200°F 22238 
ху” 425 psi @ 73°F 32° to 200°F 6ND94 
Зд" х 9" 345 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6ND95 
. "xt" — 315 рѕі@ 73° Е 32° 10 200° Ғ 2PLL4 
| 1W'x1W' 260psi 9 73° Е 32° їо 200° Е 2PLL5 
10" x 10" 235 psi @ 73°F 32° to 200° Е 2PLL6 
2'x2' 200рѕі@ 73° Е 32° to 200° F 2Р7 
3'x3' 185 psi@ 73° Е 32° to 200° Е 1VGK5 
90° Elbow, FNPT 
Va" x V4" 565 psi @ 73° Е 32° to 200% F 22,732 
%'х%' — 460 psi@ 73° Е 32° to 200° Е 22J233 
хи” 425 psi @ 73° Е 32° to 200°F 6ND76 
Зд" xa" 345 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6ND77 
` 1x1" 315 psi@ 73° Е 32°10200°Р 6ND78 
2 1W'x1W' 260 psi @ 73°F 32° to 200°F 6ND79 
11⁄2" x 11⁄2" 235 psi @ 73°F 32° to 200°F 6ND80 
2'x 2" 200рѕі@ 73°F 32° to 200° Е 2PLL1 
3'x3" 185psiQ 73°F 32° to 200°F 1VGJ4 
4x4" 160рѕі@ 73° Е 32° to 200°F 1VGJ6 
Cap, FNPT 
Vi — 0° to 176° Е 22J265 
ж - 0° їо 210° Е 2PLU9 
V — 0%102109Ғ 2PLV1 
y" — 0° to 210° Е 2PLV2 
T — 0%102109Ғ 2PLV3 
1и" — 0° to 210° Е 2РІ/4 
1%" = 0° to 210°F 2PLV5 
2" = 0° to 210° Е 2PLV6 
Coupling, FNPT 
Va" x V4" — 565psi @ 73° Е 32° to 200° Е 22J246 
36" х 38° — 460 psi © 73° Е 32° to 200° Е 22J247 
ху” 425 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6NF14 
Зд" х Ya" 345 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6NF15 
1"x 1" — 315 рѕі 9 73° Е 32° їо 200° Е 6МЕ16 
1W'x1W' 260 psi @ 73° Е 32° to 200° F 2PLP4 
1¥'x 10" 235 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 2PLP5 
2'x2' 200рѕі@ 73° Е 32° to 200° Е 6МЕ18 
3'x3' 185 psi@ 73° Е 32° to 200° Е 1VGN1 
4'x4' 160рѕі@ 73° Е 32° to 200° Е 1VGN3 
Hex Head Plug, MNPT 
y 565 psi @ 73 °Е 0°to210°F 6MX23 
ж 460 psi 2 73?F 0° ї0 210° Е 6МХ24 
V 425 psi @ 73?F 0°to210°F 6MX25 
ж 345 psi @ 73?F 0%102109Ғ 6МХ26 
1 315 psi @ 73?F 0°to210°F 6MX27 
1⁄2" 235 рѕі@ 73 °Е 0°to210°F 6МХ28 
2" 200 psi@73°F 0°to210°F 6MX29 
3" 185 psi 9 73°F 0°to210°F 2PLV7 
4 160 psi @ 73°F 0°to210°F 3TNX8 
Reducing Bushing, MNPT x FNPT 
W'xW' 425psi @ 73° Е 32° to 200° Е 3ТМХ5 
Vex y" 425 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 3TNX6 
Зд" x Y2" 345 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6MW98 
А "ХУ 315 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 3TNX7 
2 l'x34 315 psi @ 73°F 32° to 200° F 6MW99 
а 1W'x1' 260 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6МХ01 
? 1w'x34 235 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 2Р5 
1%'x1" 235 psi @ 73*F 32° їо 200° Е 3TPV2 
11⁄2" x 11⁄4" 235 psi @ 73°F 32° to 200°F 6MX02 
2'x1" 200 psi @ 73° Е 32° to 200°F 2PLU6 
2'x1W' 200 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 2PLU7 
2"'x 1%" 200psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6MX03 
Reducing Coupling, FNPT 
хи” 425 psi @ 73°F 32° to 200°F 22J248 
“ху” 425psi @ 73° Е 32° to 200° Е 22,749 
A" х Vo" 345 psi @ 73°F 32° to 200° F_22JZ50 
l'x34  315psi @ 73°F 32° to 200° F 22JZ51 
1%" x1" 235 psi @ 73°F 32° to 200° F 22JZ52 


ge 
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spigot end is necessary when a fitting connects to 
another fitting (not directly to a pipe). These fittings 
require glue or adhesive to secure the connection. 
Socket x threaded fittings—Threaded connec- 
tions use PTFE tape to secure seal. Socket ends 
require glue or adhesive to secure connection. 
Threaded flanges—Used with pipes that have 
external threads, so a welded connection is not 
required. Flanges have a raised face, flat face, or RTJ 
(ring-type joint) facing, and are often used for small 
diameter, high pressure requirements. 

Blind flanges—Commonly used for testing the flow 
of gas or liquid through a pipe or vessel by blocking 
off a section of the pipe that is not used. They typi- 
cally have a raised, flat, or RTJ (ring-type joint) face. 


Fitting Мах. Operating Item 
Description Pipe Slze Pressure Temp.Range No. 
Tee, FNPT 
WH 565 psi @ 73°F 32° to 200^ Е 3TNW6 
ЖАЙ 460 psi @ 73°F 32° 10 200° F 3TNW7 
“XR 425 psi @73° 32° to 200° F 6NDSS 
ЖАЙ 345 psi @ 73°F 32° to 200° F 6ND56 
TxTxl 315 psi @ 73°F 32° to 200°F 6ND57 
TW XT 260 psi @73°F 32° 10 200°F 6NDSS 
TEX 035 psi @73°F 32°to 200°F 2LUV1 
2x 2"x2" 200 psi@ 73°F 32° to 200°F 27124 
Yx3'x3 185 psi@73°F 32° to 200°F 1VGH3 
Socket x Socket Schedule 80 Pipe Fittings 
45° Elbow, F Socket 
Ух У 850 psi@ 73°F 32° 10 200°F 6М082 
"х Ye 690 psi @ 73°F 32° to 200° F_GND83 
x1" 630 psi@ 73°F 22%10 200°F 6ND84 
( ТИХ ТИТ 520psiQ73*F 32° to 200°F 6ND85 
ТХУ" 470 psi @ 73°F 32° to 200° F 2PLL3 
2x2 400 psi@ 73°F 32° to 200°F 6ND87 
2W'x2WW 420 psi @ 73°F 32710200" F 1VGJ8 
3°x3" 370 psi@73°F 32° to 200°F 1VGK1 
4x4" 320 psi@73°F 32° to 200°F 1VGK3 
6x6" 280 psi@ 73°F 32° to 200° F 221736 
8'x8' 250 psi@ 73°F 32° to 200°F 22237 
90° Elbow, F Socket 
Vix 850 psi@ 73°F 32° 10 200°F 6ND63 
W xA 690 psi@ 73°F 32° to 200°F 6ND64 
T'xl 630 psi@ 73°F 32° 10 200°F 6ND65 
TW'x1iW 520 psi @ 73°F 32° to 200°F 6ND66 
ТУХ ТИ" 470 psi @ 73°F 32° to 200° Ғ 6М067 
2x2" 400 psi@ 73°F 32° 10 200°F 6ND68 
2Wx2V 420 psi @ 73°F 32°to 200°F 1VGH7 
3'x3 370 psi@ 73°F 32° to 200°F 1VGH9 
4x4" 320 psi@73°F 32° 10 200°F 1VGJ2 
6x6" 280 psi@73°F 32° to 200° F 221730 
8'x8' 250 psi@ 73°F 32° to 200°F 22231 
Cap, F Socket 
y = 0° fo 210°F 6МХ04 
y = 0° to 210°F 6MX05 
T = 0° to 210° F 2Р8 
J TW = 0° to 210° F 6МХ07 
TW = 0° to 210° F 6МХ08 
2 = 0° to 210° Е 6МХ09 
2 = 0° to 210°F 1VGT2 
Ei = 0° to 210°F 1VGT4 
T = 0° to 210°F 1VGT6 
Coupling, F Socket u 
Wx 850psiG73*F 32° 10 200°F 6NF02 
ФИ” 690 psi@ 73°F 32° to 200° F 6NF03 
T'xl 630 psi @ 73°F 32° to 200°F 6NF04 
TW'xiW 520 psi @ 73°F 32° to 200°F 6NF05 
"ы dWx1W 470 psi @ 73°F 32° to 200°F 6NF06 
2x2" 400 psi@ 73°F 32°to 200°F 6NF07 
EU 2/27 420 psi @ 73°F 32° to 200°F 1VGK7 
е 3°x3" 370 psi@73°F 32° to 200° Е 1/6К9 
4x4" 320 psi@73°F 32° to 200°F 1VGL2 
6x6" 280 psi@ 73°F 32° to 200°F 22J242 
887 250 psi@ 73°F 32° 10 200°F 220743 
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Fitting 
Description Pipe Size 


WxW 
TÉ 
TV 

TH ХУ" 
ДЕДІ 
TWxT 

TWO 
ЖҮЛ 
FxT 

PESA 
АА 

2 x1 
3x2" 
ғ” 
Fx3 


Max. Operating 
Pressure 


Reducing Coupling, F Socket 


690 
630 
630 
470 
470 
470 
470 
400 
400 
400 
400 
420 
370 
320 
320 


Reducing Tee, F Socket 


Ya" x Yo" 
x 
1'х'х1' 
T'xW x1 
11" x1" 
xiw' 
112" x Ww 
хі 
ШАҚА 
хі» 


8'x6'x8 


690 
630 
630 
520 
470 
470 


470 


" 400 


400 


" 370 
" 320 
" 320 
" 280 


250 


Reducing Wye, F Socket 


2" x2" 


6'x6'x4' 
Tee, F Socket 
Va" x Vo" 
хи 
yx 
КЕЙІ 
lxrxt 
1W' x11" 
хі» 
Tx 1%" 
хі 
2'x2'x2' 
2W' x 22" 
x 2%" 
3x3" x3" 
4'x4"x4" 
Union, F Socket 
3'x3' 


4"x 4" 


Wye, F Socket 
1x 1%" 
хі 
2'x2'x2' 
3'x3'x3' 
A'x4'x4! 
6'x6'x6 


235 
150 


" 150 
" 150 
" 150 
" 150 


150 


850 


690 
630 
520 
470 
400 
420 
370 
320 


150 


150 


235 


235 
150 
150 
150 


psi @ 73% 
psi @ 73% 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73% 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 


psi @ 73° 


psi @ 73° 
psi @ 73° 


psi @ 73° 
psi @ 73° 


psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 


psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 


psi @ 73° 


psi @ 73° 


psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 


psi @ 73° 


psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 


psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 


psi @ 73° 


psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 
psi @ 73° 


psi @ 73° F 


Е 


тт т) т 0| m 


n|mim|m| m 


Temp. Range 


32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 


32° 


32° 
32° 


32° 
32° 
32° 


32° 
32° 
32° 


32° 
32° 
32° 
32° 
32° 


32° 


32° 


32° 
32° 
32° 
32° 
32° 


32° 


32° 
32° 
32° 


32° 
32° 
32° 
32° 
32° 
32° 


32° 


32° 
32° 
32° 
32° 
32° 


o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200* F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 


o 200° F 


0 200° F 
0 200° F 


o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 


o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 


o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
0 200° F 


o 200° F 


o 200° F 


o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 


o 200° F 


o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 


o 200° F 
0 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 


o 200° F 


o 200° F 


o 200° F 


o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 
o 200° F 


Socket flanges—Slip over pipe and secure using 
solvent cement. There are two types of socket, or 
slip, flanges. One-piece flanges are solid molded 
parts and once glued to pipeline cannot be turned. 
The Van Stone flange is a two-piece flange with a 
rotating ring that makes bolt alignment simple. This 
flange has one female threaded end that connects to 
a male threaded fitting or nipple. 

Spigot flanges—Fit into a CPVC or PVC fitting. The 
spigot (also known as street end) fits inside a flange 
fitting. The spigot end is necessary when a fitting 
connects to another fitting (not directly to a pipe). 
These fittings require glue or adhesive to secure the 
connection. 


Item 
No. 


2PLL9 
2PLN1 
2PLN2 
2PLN3 
2PLN4 
2PLN5 
2PLN6 
2PLN7 
2PLN9 
2PLP1 
2PLP2 
2PLP3 
1VGL4 
1VGL6 
1VGL8 


1VGE8 


1VGF1 
1VGF3 


1VGF5 
22J225 
1VGF7 


1VGF9 
1VGG2 
1VGG4 


1VGG6 
1VGG8 
1VGH1 
223226 
225227 


22792 


22293 


22J794 
22795 
22796 
22J297 
22798 


6ND42 


6ND43 
6ND44 
6ND45 


6ND46 
6ND47 
1VGE2 
1VGE4 
1VGE6 


1VGY1 


1VGY3 


1VGYS 


1VGY7 
1VGY9 
1VGZ2 
22)790 


[CONTINUED | } 
1-800-GRAINGER (472-4643) 


PLUMBING 
ABS Drain, Waste & Vent Pipe and Fittings 
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= “нн. Flange No. of 
Fittin Outside Temp. Bolt Шет 
CPVC Pressure Pipe Fittings & Flanges, Schedule 80 buo в Tomp. Bolt a 
Fitting Max. Operating Item Fitting Max. Operating Item Threaded Schedule 80 Flanges 
Description Pipe Size Pressure Temp. Range Мо. Description Pipe Size Pressure Temp. Range Мо. Flange , FNPT 
Socket x Spigot Schedule 80 Pipe Fittings Male Adapter, F Socket x MNPT ж 3w 210° F 4 2PLW8 
Reducing Bushing, M Spigot x F Socket 10" x Yo" 425 psi @ 73°F 32° to 200°F 6NF28 yy EV 210° F 4  2PLW9 
Y2" x у" 850 psi @ 73° Е 32° to 200° F 6NF33 34" х 34" 345 psi @ 73° F 32° to 200° Е 6NF29 1" ДУ" 210° F 4 2PLX1 
Ve'x98 850 psi 9 73° Е 32°10200°Е 1VGP2 1"x1" 315psi 9 73°F 32° to 200° Е 6NF30 ПЛ 45%' 210° F 4 2PLX2 
Ys" x Vo" 690 psi @ 73° Е 32° to 200°F 6NF34 . 14" x14" 260 psi@ 73°F 32° їо 200° F 6NF31 1%" 5 210° F 4 2PLX3 
1"x Y2"  630psi @ 73°F 32° to 200° Е 6МЕЗ5 112" x 1⁄2" 235 psi @ 73° F_32° to 200° Е 6NF32 2" 6' 210° F 4 2PLX4 
1"x 34" 630 psi @ 73° F_32° to 200° Е 6NF36 j 2'x2' 200psi 9 73°F 32°10200°Р 2PLP7 20" T 210° F 4 2PLX5 
114" x Ve" 520 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 3TNX2 3"x3" 185 psi @ 73°F 32° to 200° Е 1VGN9 3" ту” 210° F 4 2PLX6 
1W'x34' 520 psi @ 73° Е 32° to 200°F 2PLP9 4'x4' 160 psi @ 73°F 32° to 200°F 2PLP8 4" 9' 210°Е 8 2PLX7 
1W'x1' 520 psi @ 73° Е 32° to 200° F 6MW82 6'x6' 140 psi@ 73°F 32° to 200° Е 22JZ55 Blind Schedule 80 Flanges 
1%" x34" 470 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6MW84 8'x8' 125 psi @ 73°F 32° to 200°F 22.756 Blind Flange 
= . 1W'x1l' 470psiQ 73° Е 32° to 200° F 6ММ/85 Reducing Bushing, M Spigot x FNPT T 4W' 32°to200°F 4 2PLY1 
М 5 1W'x1lW 470 psi @ 73°F 32° to 200° Е 6MW86 ХИ 425 psi@ 73°F 32° to 200°F 2PLR3 = Tw 5 210° F 4 2PLY3 
2" x Y2"  400psi @ 73°F 32° to 200° F 6MW87 7" xY" 425 psi @ 73° Е 32° їо 200° F 2PLR4 9" 6" 210° F 4 1VGT8 
Р 2'x3À | 400psi @ 73°F 32° to 200° Ғ 2PLR1 "хи" 345 psi @ 73° Е 32° їо 200° Е 2PLR5 2 T 210° F 4 2PLY4 
2'x1' 400 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 2PLR2 Ja" x Vo" 345 psi @ 73° Е 32° to 200°F 2PLR6 3: Ту” 210° F 4 1VGU1 
2" x 11⁄4" 400 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6MW90 lx 315 psi @ 73°F 32° to 200° Е 2PLR7 4" 9" 210° F 8 1VGU3 
2" x 112" 400 psi 9 73° Е 32° to 200° Е 6MW91 1"x%" 315psi 9 73° Е 32° їо 200°F 2PLR8 6" 11" 176° Е 8 2217769 
2/7 x 112" 420 psi @ 73°F 32° to 200° Е 3TNX3 114" x Y2" 260 psi @ 73°F 32° to 200° Е 2PLR9 Socket Schedule 80 Flanges 
2%'x2" 420 psi @ 73°F 32° to 200° Е 3TNX4 Ту" x y4" 260 psi @ 73°F 32° to 200° F 2PLT1 Flange, Socket 
3" x2" 370 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 1VGP6 114" x1" 260 psi@ 73° Е 32° їо 200° Е 2PLT2 A 3%" 210° F 4 2PLV8 
3'x2W' 370 psi @ 73°F 32° to 200° Е 1VGP8 110" х 34" 235 psi@ 73°F 32° to 200° Е 2PLT4 34" 3%" 210° F 4 2PLV9 
4"x2" 320 psi@ 73° Е 32°to 200°F 1VGR1 ч a 17" x1" 235 psi@ 73° Е 32° їо 200° Е 2PLT5 > 1" ГЕУ 210° F 4 2PLW1 
4'x8' 320psi @ 73°F 32° to 200° Е 1VGR3 11⁄2" x114" 235 psi @ 73°F 32° to 200°F 2PLT6 ә 1%" 45," 210° F 4 2PLW2 
Socket x Threaded Schedule 80 Pipe Fittings 2" ху" 200 psi @ 73°F 32° to 200°F 2PLT7 Г. 2 1” 5" 210°Е 4  2PLW3 
90* Elbow, F Socket x FNPT 2"x%" 200 psi @ 73°F 32° to 200° Е 2PLT8 > 2 Ра 6" 210° F 4 2PLW4 
W'x 425 psi 9 73° Е 32° to 200° Е 3TNW8 2'x1' 200 psi@ 73°F 32° їо 200° Е 2PLT9 2%" 1" 210° F 4 2PLW5 
Ya" х Ys" 345 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 3TNW9 2'x1%" 200 psi @ 73° Е 32° їо 200°F 2PLU1 3" Ту” 210° F 4 2PLW6 
Txt" 315 psi@ 73° Е 32°to 200°F ЗТМХІ 2'x1W' 200psiQ 73°F 32° to 200°F 2PLU2 4 9 210° F 8 2PLW7 
2x1 210 psi Q 73°F 32° їо 200° Е 2PLU3 Van Stone Flange, Socket 
2y" x2" 210 psi@ 73°F 32° їо 200° Е 2PLU4 LI 3%" 210° F 4 2PLY5 
3'x2' 185 psi @ 73° Е 32° to 200°F 1VGR5 EZ 378" 210° Е 4 2PLY6 
Female Adapter, F Socket x FNPT 4'x2' 160 psi@ 73°F 32°to 200°F 1VGR7 = 1 47" 210° Е 4 2PLY7 
Y4" x Y4" 565 psi 9 73° Е 32210 200° Е 3TPV1 ПЛ 45%' 210° F 4 2PLY8 
Vo" x Yo" 425 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6NF20 1%" 5" 210° F 4 2PLY9 
Ya" х Ve" 345 psi Q 73°F 32° to 200° Е 6NF21 2" 6" 210° F 4 2PLZ1 
= 1"x1" 315 psi @ 73°F 32° to 200°F 6NF22 2j T 210° F 4 2PLZ2 
қ a T1W'x14' 260psi 9 73°F 32° to 2009Ғ- 6NF23 3" TW 210° F 4 1VGU5 
EJ Т0" х1" 235 psi @ 73° Е 32° to 200° Е 6NF24 Spigot Schedule 80 Flanges 
2'x2' 200 psi Q 73°F 32° їо 200° Е 6NF25 Van Stone Flange, Spigot 
3'x3' 185 psi @ 73° Е 32°to 200°F 1VGN5 y ЗУ" 176° F 4 22J274 
4'x4'  160psi @ 73°F 32° їо 200° F 1VGN7 ЕЛ 378" 176° Е 4 221715 
6'x6' 140 psi @ 73° Е 32° to 200°F 22J253 1" ayy" 176° F 4 22J276 
8'x8' 125 psi @ 73° Е 32° to 200° F 22J254 TW 498" 176° F 4 221777 
1% Б” 176° F 4 224718 
2 6 176° F 4 224719 


ABS Drain, Waste & Vent Pipe and Fittings, 


a Black color 

Drain, waste, and vent (DWV) systems convey effluent streams, such as black 
water or gray water waste. ABS (acrylonitrile butadiene styrene) is an opaque 
thermoplastic polymer with high tensile strength and low temperature properties. 
The smooth interior walls resist physical impact, chemical corrosion, and scaling. 
Not for use in pressure applications. 

Threaded x threaded—Threaded on all connection ends. Female threads are 
on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw 
into the female threads. Use PTFE tape to secure seal. 

Threaded x spigot—Threaded connections use PTFE tape to secure seal. 
Spigot fittings connect to another fitting (not directly to a pipe), and require glue 
or adhesive to secure the connection. 


Schedule 40 


Socket x threaded—Have at least one threaded end and one socket (hub or 
slip) fitting end. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on 
the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections 
use PTFE tape to secure seal. 

Socket x socket— Include socket ends on all fitting connection ends. The 
socket ends fit over the end of an ABS pipe and require glue or adhesive to 
secure the connection. 

Socket x spigot—fFittings include a socket (hub or slip) end that fits over a pipe 
and a spigot (also known as street end) that fits inside a socket. The spigot end is 
needed when a fitting connects to another fitting (not directly to a pipe). Use glue 
or adhesive to seal the connection. 


Nominal Item Fitting Pipe Fitting Item Fitting Pipe Fitting Item 
Pipe Size No. Pipe Size Connection Type Temp. Range Мо. Pipe Size Connection Type Temp. Range — No. 
Pipe - 10 ft, Unthreaded Threaded x Spigot Pipe Fittings Socket x Threaded Pipe Fittings 
1% 2DGF9 Adapter Adapter 
2" 20661 112"  FNPTxFSocket -20° їо 140° Е 1WHX4 
3 2DGG2 1%" ММРТХЕ Socket -20° їо 140° F 1WJL9 1%" _ MNPT x F Socket -20° to 140° Е 1WJD2 
4 2DGG3 2" FNPT x F Socket -20° to 140° Е 1WHX5 
2" MSpigot x МАРТ -20° to 140° Е 1WJL8 2 МИРТ x F Socket -20° іо 140° F 1WJD3 
Cleanout Adapter 3 FNPT x F Socket -20? to 140° F 1WHX6 
2' MSpigot x FNPT -20" io 140* Е 1WJC7 S MAPT ХЕ Socket 20.0 1405 E WB 
Fitting Ріре Fitting Item s xt voce iO ARE 
Pipe Size Connection Type Temp. Range Мо. 2x2 Мі FNPT -20° to 140° F 1WJC7 47  MNPTxF Socket -20° to 140° F 1WJDS 
Threaded x Threaded Pipe Fittings E pigot x ° Cleanout Tee with Plug — 
б! t Pli В Е ш Ü оске x -00° ор 
S Net dp e WE 3' MSpigot x FNPT -20° to 140° Е 1WJCB T Socket x МРТ 70 10 140°F 1WJG4 
т 220% o Cleanout Adapter with Plug п FSocketxF оде ер 
2 MNET 40 to TE Wes 2° MSpigotx FNPT -20°to 140°F 3JWD5 2" socket x FNPT 720° to 140° F 1WJGS 
т S S " F Socket x F o ер 
4 MNPT -40° to 180° F 1WJE4 2'x2' M Spigotx FNPT -20° 10 140° Е 3JWD5 8 — godeixENpT "20 10 140° Е 1WJG6 
Е F Socket x F " Т 
Threaded Cap 47 MSpigot x FNPT -20° to 140° F 1WJG7 4 — боже АРТ “20° tO 140° F 3IWD7 
4" M Spigot x FNPT -20?to 140° Е 1WJG8 
Flush Bushing | CONTINUED | } 
1%" FNPT -40° to 180° Е 1WJG3 
2"x 1%" M Spigot x FNPT -20° to 140° F 1WJC4 
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Polypropylene Pipe & Pipe Nipples Details on page A1. nu 
C continuen] 
ABS Drain, Waste & Vent Pipe and Fittings, Schedule 40 
Fitting Pipe Fitting Item Fitting Pipe Fitting Item Fitting Pipe Fitting Item 
Pipe Size Connection Type Temp. Range Мо. Pipe Size Connection Type Temp. Range Мо. Pipe Size Connection Type Temp. Range Мо. 
Socket x Socket Pipe Fittings Double Wye Tee Vent 
22-1/2° Elbow Й әдә о 
2 FSocket — -20*10 140^ F 1WJB4 c a ЭНГ те F Socket -20° to 140° F 3JWE2 
27 F Ѕоске! -20° to 140° Е 3GUP5 
m 2x2? FSocket -20° to 140° F 1WJBA % ET 0.10140. Р 38096 3" F Socket -20° to 140° F 3GUP9 
P-Trap with Solvent Weld Joint Trap Adapter 


45° Elbow 


s = = Ту" F Ѕоске -20° to 140° Е 1CNT6 
1% F Socket -20° to 140° Е 1WJA1 i) m F Socket ^ -20*to 140° Е 1CNV4 
Рр F Socket -20° to 140° Е ТАЈА? 2 F Socke' -20° to 140° Е 3GUM3 
т E 2905 SE 3 F Socke -20° to 140° Е 3GUP3 
3 Socket 20° to 140° Е 1WJA3 а F SU 5 140" F OGUR? 
F F Socket -20° to 140° F 1WJA4 оске - 0 Two-Way Cleanout Tee 


о P-Trap with Union 
90° Double Elbow т J 5 
3 F Socket -20° to 140°F 3GUP1 1% F Socke -20° to 140° F_1CNT7 As 4" Е Socke -20° to 140° F 1WHR9 


- з 10" х1" F Socke -20° їо 140° Е 3GUM5 
F Socket -20° to 140° F 3GUP1 


© 
x< 
оз 
x 
оз 
z 
= 
о 
S 


2" Е Socke -20° to 140° Е 3GUM9 Е Socke -20° to 140° Е 1WHV5 
90° Elbow Reducing Coupling а = = 
ШЕЛІ ane 5 2 F Socke -20° to 140° Е 1WHV6 
1%" F Socke -20° to 140° F 1WHZ2 16, x 2 F Ѕоске! 20° 0 140° Е 1WJE5 y F Socke “30° to 140* F TWHV7 
: Д _ E 1W x3 Е Socket ^ -20^to140*F 1WJEG i E i Mis 
т F Socke -20° 0 140° F 1WHZ3 ЖЕЛІ F Sockel -20° to 140° F 1WJE7 _ 4 TE. оске -20° to 140° F 1WHV8 
Ей F Socke -20° 0 140° Р 1WHZ4 2x4" F Socke -20° to 140° F 1WJE8 Socket x Spigot Pipe Fittings 
z 4 F Socket -20° to 140° F_1WHZ5 IXA FSocket  -20°t0140°F 1Wjeg -22-/2 Street Elhow e 
90° Long Sweep Elbow Reducing Wye m M pigor X 90° to 140° F 1WJF8 
» " p" m 2x2" He я : 
1% Socke 20° to 140° F 1WHX7 x T F Socke 20° to 140° F 1WHV9 2 pU -20° to 140° F 1WJF9 
2 F Socke -20° to 140° Р 1WHX8 3'x3' FS ° e ү 
* E В = уя оске! -20° to 140° F 1WHW1 н MSpigotx ое ор 
3, F Socket 20. to 1407 E Тина ТАЛАР Р боска 20 t0 140°F ТЇНЇ? ? FSocket 720710 07Р ТОМ 
90* Long Sweep Elbow with Low Heel Inlet * X + х2 E Socke 20. 0 140, E wS 4 M Spigot X — -20° to 140° F 3GUP7 
х4'х оске -20* to 140° 5 
"x 3"x3" F Socke -20° to 140° Е 1WJG9 anitary Reducing Тее - 
5 Sanitary Reducing Т 45° Street Elbow m 
2 x2 1% ISpigot x 59° to 140° F 1WJAS 
тх” хі” F Socke -20° to 140° Р 1WHU1 En 
' F ЕТ өр " pigotX ^ го T 
— 1€ Socket: 2040140" F 3GURG SxS9x2  FSocet -20° 10 140° F 1WHUA 2 F Socket 720° 10 140° F 1WJA6 
° Vent Elbow 4'x4'x2'  FSockel -20° to 140° Е 1WHUG М MSpigotX оде of 
n Eme ^ DDR 4x4"x3"  FSockt -20° to 140° F 1WHU7 3 F Socket 720° 10 140°Р ТІМА? 
Sanitary Tee 4 М Spigot x -20° to 140° Е 1WJA8 
2" F Socke -20° to 140° Е 1WJH2 1% F Socke' -20° to 140° F 1WHT6 90° Long Sweep Street Elbow 
3 F Socke -20° to 140° Р 1WJH3 2" F Socke -20° to 140° Р 1WHT7 
Combination m 5 Bic -20° to 140° F TWHW7 A F Socke E S er тина те м dul -20° to 140* Р 3GUMA 
E F Socke -20° to 140° F 1WHW7 Sanitary Tee with Lift Side Inlet 3 F Socks X — 9019 140° F 3GUM6 
з E = M Spigo! 
2" F Socke -20° to 140° F 1WHW9 "үз" е 
т = > VE 3" x 3" X P o 90° Street Elbow 
3 F Socke -20° to 140 F TWHW6 3x2 F Socke 20° to 140° Е 3GUR4 mm MSpigotx ^ jns s 
3'x3'x2' FSocket -20° to 140° F 1WHW8 1% F Socke 20° to 140° F 1WHZ6 
4" F Socke -20° to 140° F 1WHX1 = UIT = i 
Coupling Sanitary Tee with Right Side Inlet 2 M Spigot X — .90*to 140° F 1WHZ7 
D F Socket -20° to 140° F 1WJD6 . M Spigot x ^ to 140° F 
"vq 3 -20° to 140° F 1WHZ8 
27 FSocket -20° 10 140° F 1WJD7 SUO Socket -20%0140%Ғ 3GUR2 F Socke ы 
3 F Socket — -20° to 140° F_ 1WJD8 "n M Spigo X 50° to 140° F 1WHZ9 
4" F Socke -20° to 140° Е 1WJD9 оске 
Double Sanitary Reducing Tee Socket Cap Trap Adapter 


* 


4" x4'x 


2 F Socke -40° to 180° Е 1WJF3 1x1 M Spigot aior UNS 
В sis EX xd -20* to 140* F 
2 x92 Socke 20° to 140° F 3JWES т F Socke -40° to 180° F 1WJF4 F Socke! 
4 F Socke -40° to 180° Е 1WJF5 


Polypropylene Pipe & Pipe Nipples, Schedule 40 & 80 ORION 


= Low-pressure (100-299 psi) Schedule 40 Pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as 
= Medium-pressure (300-999 psi) Schedule 80 pipe. 
Polypropylene (PP) is a lightweight, thermoplastic polymer offering impact Schedule 80 Pipe has thicker walls than Schedule 40, but not as thick as 


strength, surface hardness, and abrasion resistance. It resists a variety of acids, Schedule 160 pipe. 
alkalis, and solvent solutions. PP pipe and nipples connect with pipe fittings to Schedule 80 Pipe Nipples have thicker walls than Schedule 40, but not as 


divert, divide, or return the flow of liquids and chemicals in fertilizer, herbicide, ^ thick as Schedule 160. These connections use PTFE tape to secure seal. 
insecticide, wastewater, saltwater, and HVAC applications. 


SCHEDULE 40: For use with acids, air, bases, DWV, natural : SCHEDULE 80: For use with acids, air, bases, DWV, natural gas, non-potable water, oil, potable water, propane, solvents, 
gas, non-potable water, oil, propane, solvents, and water. : steam, and water. 
Schedule 80 Schedule 80 
Medium Pressure Pipe Medium Pressure Pipe Nipple 
Schedule 40 3PFJ5 3DTJ5 
Low Pressure Pipe 
"сез Overall Length 

3" 4" б" 6" 

$ Overall Length Nominal Connection Item Item Item Item 

Overall Length =: 10-ft Pipe Size Type Color No. No. No. No. 

10-ft Nominal Item Schedule 80 Threaded on Both Ends Medium Pressure Pipe Nipples 

Nominal Item : Pipe Size Color Brand No. үлі MNPT Black | 3DTJ5 — — — 
Pipe Size Color Brand No. : Schedule 80 Unthreaded Medium Pressure Pipe y» MNPT Black = 3DTJ6 = 3DTJ7 
Schedule 40 Unthreaded Low Pressure Pipe y White Orion 3PFJ5 T MNPT Black — 3DTJ8 — 3DTJ9 
1w Blue Orion 3RCZ3 А ЕМ White Orion ЗРЕЈ6 Tw MNPT Black — 3DTK1 — 3DTK2 
2" Blue Orion 3RCZ4 i ЛІ White Orion 3PFJ7 TW MNPT Black | 3DTK3 | 3DTK4 | 3DTK5 | 3DTK6 
3 Blue Orion 3RCZ5 TE White Orion 3PFJ8 2 MNPT Black — 3DTK7 = 3DTK8 
4 Blue Orion 3RCZ6 i 2' White Orion 3PFJ9 3 MNPT Black — 3DTK9 — 3DTL1 
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OL*- JGRAINGER.COM Polypropylene Pressure Pipe Fittings & Bulkhead Tank Fittings 
 ——————————————————————————————————————————— ''————————————————————'ÁJ]Dw"ü—pmÀ' 
Polypropylene Pressure Pipe Fittings & Flanges, Schedule 80 
= Black color Threaded x threaded—Threaded on all connection ends. Threaded flanges—Tapered threaded flanges, 
Fittings and flanges connect with pipe to Blind flanges—Seal the end of piping systems or pressure also called screwed flanges, are used with pipes 
transport water and chemicals in fertilizer, vessel openings. These flanges, also called blank flanges, that have external threads. These flanges have a 
herbicide, insecticide, wastewater, saltwater, ^ help test the flow of gas or liquid through a pipe. They typi- raised face, flat face, or RTJ (ring-type joint) facing, 
and HVAC applications. Threaded connections cally have a raised, flat, or RTJ (ring-type joint) face. and are often used for high-pressure requirements. 
use PTFE tape to secure seal. 
Pipe Fitting Max. Pipe Fitting Max. Pipe Fitting Max. 
Fitting Connection Operating Пет Fitting Connection Operating ет Fitting Connection Operating Пет 
Description — Pipe Size Type Pressure — No. Description Pipe Size Type Pressure Мо. Description Pipe Size Type Pressure — No. 
Threaded x Threaded Pipe Fittings, Temp. Range: -20° їо 150* Е Нех Head Plug Reducing Coupling 
45° Street Elbow y» MNP —  BMLUG T xI FNPT 300 psi 1MKD3 
y FNPTXMNPT 300psi 1МКЕ5 д MNPT — MKM ШАҒАН FNPT 300psi 1МК04 
i  FNPTxMNPT 300psi 1МКЕТ ЕЛІ MNP —__1MKA2 iW'xTW FNPT 300psi 1MKD5 
iW' FNPTXMNPT 300psi 1MKF9 1! MNP — 1МКАЗ 2°х1' FNPT 300psi 1MKD6 
iw"  FNPTxMNPT 300 рвбі 1МК62 лі MNP — 1MKM4 2° х ТИ" FNPT 300 psi 1МК07 
2 FNPTXMNPT 225psi 1МК64 А MNP — 1MKA5 2X1w FNPT 300psi 1MKD8 
2 FNPTxMNPT 300psi 5MLUS 2r MNP —  1MKA6 3x2 FNPT 300psi 1МК09 
90* Elbow 3" MNP = 1MKA7 Reducing Nipple 
W FNPT 300 psi 1MJY4 Нех Nipple ҮДГЕЛІ MNPT 300psi 1MKEi 
Vi FNPT 300psi 1MJY5 VA MNP 300psi 3DTJ4 Ya x Vo" MNPT 300 psi 1MKE2 
ЕМ FNPT 300psi 1MJY6 ж MNP 300psi 1М.73 "хи MNPT 300psi 1MKE3 
T FNPT 300 psi 1MJY7 Vi MNP 300psi 1М.74 Tx MNPT 300psi 1MKE4 
TW FNPT 300psi 1MJY8 yr MNP 300psi 1М.75 iTW'x9W MNPT 300psi 1MKE5 
д FNPT 300psi 1MJY9 Е MNP 300psi 1М.76 ТИ" х1" МИРТ i50psi 1MKEG 
2" FNPT 300psi 1MJZ1 ді MNP 300psi 1MJZ7 лған MNPT 300psi 1MKE7 
3" FNPT 300psi 1М.72 10" MNP 300psi 1М.78 TW'xTW' МИРТ 150 psi 1MKE8 
90° Street Elbow 2" MNPT 300psi 1MJZ9 ax ТИ” MNPT 300psi 1MKE9 
3 FNPTXMNPT  300psi 1МКЕЗ 3 MNP 300psi 3DTL2 2х1" МАРТ i50psi ТМКЕТ 
W FNPTxMNPT 300 рвбі 1MKF4 Reducing Bushing 3'x2 MNPT 300psi 1MKF2 
34 — FNPTxMNPT 300psi 1MKF6 ХИ” ЕМЕТ х МАРТ 300рвбі 1МКА8 
17 ҒАРТХММРТ 300 рві 1MKF8 У"х у" FNPTXMNPT 300psi 1MKAS y FNPT 300 psi 1MKG7 
iW' FNPTxMNPT 300psi 1МКб1 Ў"х у" FNPTxMNPT 300psi 1МКВ1 VA FNPT 300 psi 1MKG8 
iw" FNPTxMNPT 300psi 1MKG3 Ух" ЕМРТХММРТ 300psi 1МКВЗ yi FNPT 300psi 1MKG9 
2 FNPTXMNPT 300psi 1MKG5 AxA ЕМРТХММРТ 300 рвбі 1МКВ4 T FNPT 300psi 1МКН1 
3" FNPTxMNPT 300psi 1MKG6 Jax Vo" FNPTxMNPT 300 рвбі 1МКВ5 TW FNPT 300psi 1МКН2 
Cap TxW' FNPTxMNPT 300 рвбі 1MKB6 ді FNPT 300 psi 1MKH3 
y FNPT — БМЦЈ8 "x" FNPTxMNPT 300psi 1MKB7 = FNPT 300psi 1МКН4 
VA FNP —  1MJW2 Tx9* FNPTxMNPT 300psi 1МКВ8 FNPT 225 psi 1МКН5 
yi FNPT — . 1MJW3 Tv" x Ya" FNPT x MNPT 300 psi ТИКЕ T" Flange No.of Мах 
T FNP — . 1MJW4 iWx1' FNPTxMNPT 300psi 1МКС1 д : 
D FNPT — — 1MJW5 ТИЙ ХИТ FNPTXMNPT 300 psi 1МКС2 Pipe Ше. ШЫН. Operating p 
1%" FNP — . 1MJW6 1%°х1' FNPTxMNPT 300psi 1MKC3 2 етв 
ж FNP — — 4MJW7 Ту" x TW ENPTxMNPT 300psi 1МКС4 Blind Flanges. Temp. Range: 2740 150 а 
a FNP —  5MLUS 2"х Уй" FNPTxMNPT 300 psi 1MKC5 ty 1 188 psi SELWS 
Coupling Zx1 FNPTxMNPT 300psi 1MKC6 T d ан : Temi E psi "5 BT 
yy FNP 300psi iMJW8 2x1% ЕМРТХММРТ  300psi 1МКС7 uated Flanges, Temp. Range: - 0 0190 
VA FNP 300psi  1MJW9 2"x1%" FNPTxMNPT 300psi 1МКС8 1 10 0 psi 1MIV7 
Ye FNP i50psi 1MJX1 3°x1%" FNPTxMNPT 300 рвбі 1MKC9 a 1 10 psi TIVE 
T FNP 300psi 1MJX2 3'x2'" FNPTxMNPT 300psi 1MKD1 $T ті r 1 120 psi TMS 
T FNP 150 psi 1MJX3 4'x3' FNPTxMNPT 300psi 1MKD2 4, à 150 раша 
TW FNP 300 psi  1MJX4 psi 
2 FNP 300psi 1MJX5 
2! FNP 225psi 1MJX6 
316 Stainless! CPVC | CPVC | CPVC- | PVC- | PVC- PVC - 
Steel - FNPT | - FNPT | -FNPT | Socket FNPT FNPTx | Socket Polypropylene 
x FNPT х FNPT |x Socket | x Socket | x FNPT | Socket | x Socket |- FNPT x FNPT 
Pipe Required Max. Wall Item Item Item Item Item Item Item Item 
Size L Hole Size Thickness Brand No. No. No. No. No. No. No. No. EPDM 
EPDM Gasket Material Gasket 
ж 3A in 1% in — Banjo — — — — — — — 1MKH6 
W 2%in  1%in  108in Hayward = — | 131464 = 13945 | 131944 - 131977 ЗСЕС4 
W 39i 1%іп  208in Hayward = 3CDN8 | 3CDN7 | 3CDN9 | 3CEC4 = 3CEC6 3CDH7 
y Vain 1%in = Banjo 1MKH8 = = = = = = = 
Yr 2%in 1%іп 1.08іп Hayward - -- 131465 - 131947 | 131946 - 131978 
y 2¥%6in 1%іп — Banjo = = = = = = = 1MKH7 
y 39i 1%in  208in Hayward = 3CDP2 | 3CDPi | 3CDP3 | 3CEDi | 3CEC8 | 3CED3 3CDH8 
1 2%in 2іп — Banjo 1МКИ - - - - - - - ЕРМ 
17 Әйіп 1%in  108in Hayward - -- | 131966 — 131949 | 131948 — 131979 
i 2%sn 2МЇп = Banjo = = = = = = = 1МКН9 Gasket 
l1  39/in 1%in  208in Hayward - 3CDP5 | 3CDP4 | 3CDP6 | 3CED7 | 3CED5 | 3CED9 3CDH9 3CDL3 
1%" % іп 2 VÀ in — Banjo — — — — — — — 1MKJ2 
Т 2 іп  2in — Banjo 1MKJ3 — — — — = = = 
Tw 3in 2% in Tin Hayward = = = E 131051 | 13L950 E 13L980 
1W — 4in  2?vein Zin Hayward = 3CDP8 | 3CDP7 | 3CDP9 | 3CEE3 | 3CEE1 | 3CEES 3CDJ1 
1 1in 3 in — Banjo — — — = = — — 1MKJ4 EN 
Tg Rn Зп = Bano | 1з | — | — = = = = — BEN 
iW 3in 2 9s in Tin Hayward = — | 131967 = 131953 | 131952 E 13L981 gS с. 
їй" 4in  2?/ein Zin Hayward = 3CDR2 | 3CDRi | 3CDR3 | 3CEE9 | 3CEE7 | 3CEF2 3CDJ2 C HAYWARD 
2" Тіп 3 in — Banjo — — — — — — — 1MKJ6 
27 — 255i 3in = Banjo 1MKJ7 = = = = = = — Bulkhead Tank 
2 3i  3AÁin Tin Hayward = — | 131968 - 131055 | 131954 - 131982 iram 
2" 4Ain Зип Zin Hayward = 3CDR5 | 3CDR4 | 3CDR6 | 3CEF6 | 3CEF4 | 3CEF8 3CDJ3 Fittings 
x JE in EAT — Banjo SE = = = = = = 1MKJ8 
i 52 in 8 in — anjo — — — — — — — : 
3 3%in  4%in  102in Hayward = -- | 131969 = 131057 | 13L956 = 13L983 Temp. Ranges: : 
3 4?/»in 4%in  2.12in Hayward — 3CDR8 | 3CDR7 | 3CDR9 | 3CEG3 | 3CEG1 | 3CEG5 3CDJ4 * 316 Stainless Steel and Banjo 
4 5%in  5%in  245in Hayward = 3CDT2 | 3CDT1 | 3CDT3 | 3CEG9 | 3CEG7 | 3CEH2 3CDJ5 Polypropylene: -20° to 150°F 
"i : Bin mb s. 325i Hayward = 3CDT5 | 3CDTA | 3CDT6 | 3CEHG | 3CEH4 | 3CEH8 3CDJ6 ургору!епе: 
PM Gasket Material е : 40? Ы 
Ж 294  1%in 1.08іп Hayward = — | 131958 - 131031 | 131930 - 131970 CPVC: 40° to 190°F 
2 TAT 1 Ain 2.08 in — Hayward — 3CDJ8 207 3CDJ9 FW YXS zT 2WYX9 30067 * PVC: 40° to 140°F 
Д" & in & in .08 in Hayward — — — — SANG o 
X 3s n 1 % i 2080 Hayward = 3CDK2 3001 3CDK3 2WYY8  2WYYT | 2WYZ7 30068 * Polypropylene: 40? to 180*F 
Ы віп віп .08 in Haywart — — — — i 
T 39/5in 1 Zin — 208in — Hayward = SCDKS | 3CDK4 | 3CDK6 | 2WZA7 | 2WZA6 | 2WZNS | “30064 — 56 ав an inlet or outlet for valves, 
iw 3in 2% in Tin Hayward = m = m 131937 131936 = 131073 pipes, tanks, and totes. Each 
1W . 4in  2?y/»in Zin Hayward = 3CDK8 | 3CDK7 | 3CDK9 | 2WZC5 | 2WZC4 | 2WZC9 3CDH1 тр i 
iW Зі 2% Tin Hayward = — | 431961  — | 131939 | 131938 — 131974 — fitting consists of a body, gasket, 
1 ra 2 in а in Zin Hayward = 3CDL2 ERE 3CDL3 ELE 24718 3CDF3 Ed and locking nut with wrench flats. 
Ы 4 in 4 in in Haywart — — — — 
4 Vain ЗИП 2in — Hayward = 3CDL5 | 3CDL4 | 3CDL6 | 3CDF5 | 3cDFA | acore | -3cpuà — Feature left hand threads to ease 
2р жел Ын нмана Р aera Ый Сн arra Ru — пвјајайопапо are available in 
T 52 in 5 in .12 in Haywar — i 
4 — 59in 5%in  245in Hayward = 3CDN2 | 3CDN1 | 3CDN3 | 3CDG2 | 3CDG1 | 3CDG3 3CDH5 Short and long pattern designs. 
6" 8 in 8Tisin 225іп Hayward — 3CDN5 | 3CDN4 | 3CDN6 | 3CDG5 | 3CDG4 | 3CDG6 3CDH6 Max. pressure: 150 psi. 
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Polyvinylidene Pipe Nipples, Fittings & Flanges 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


= MNPT connection 


Fully = Red color 
Threaded 


1CRK1 
and heat, and is ultraviolet 


= Medium-pressure (300-999 psi) 


Polyvinylidene Pipe Nipples, Schedule 80 


are frequently used in the semiconductor industry. 
Schedule 80 pipe nipples have thicker walls than 
Schedule 40, but not as thick as Schedule 160. 


Polyvinylidene fluoride, or PVDF, is a high-purity ther- Connections use PTFE tape to secure seal. Pipe 
moplastic that resists chemicals, abrasions, salts, 


nipples connect with fittings. 
(UV) stable for outdoor 


use. Pipe nipples connect with pipe fittings and 


Overall Length 


2" 3 4" 5" 6" 
Overall Item Nominal Item Item Item Item Item 

Nominal Pipe Size | Length _ No. Pipe Size No. No. | No. | No. No. 

Threaded on Schedule 80 Fully Threaded Medium Pressure Nipples Schedule 80 Threaded on Both Ends Medium Pressure Nipples 

Both Ends Ww 113400" 1CRK1 V — 1CRK6 1CRKS 1CRK4 = 
ya 11% 1CRK7 ЙІ 1CRK8 1CRL3 == 1CRL1 1CRK9 
TCRKS T D 1CRL4 T 1CRLS | 1CRL9 | 1CRL8 | 1CRL7 | 1CRL6 
iw 1%" 1CRN1 iw 1CRN2 1CRN6 1CRN5 1CRN4 1CRN3 
2 Zz 1CRP3 2: — 1CRN7 1CRN8 1CRN9 1CRP1 


Polyvinylidene Pressure Pipe Fittings & Flanges, Schedule 80 


= Temp. range: 73° to 280°F 

= Fittings max. operating pressure: 1,360 psi @ 73? F 

Polyvinylidene, or PVDF, fittings and flanges connect with pipe to divert, divide, 
or return the flow of liquids and chemicals in chemical plant, pharmaceutical, 
medical, and food processing applications. PVDF resists salts, strong acids, dilute 
bases, and organic solvents, and is ultraviolet (UV) stable for outdoor use. 
Threaded x threaded— Connections use PTFE tape to secure seal. 

Socket x socket—Fittings connect to pipe. Also called slip or hub fittings, 
include socket ends on all fitting connection ends. The socket ends fit over the 
end of an PVDF pipe and require glue or adhesive to secure the connection. 
Socket x threaded—Include one socket (hub or slip) fitting end and one 
threaded end, and require adhesive to secure connection. Threaded connections 
use PTFE tape to secure seal. 


Spigot x socket—Include a spigot (also known as street епа) that fits inside а 
socket (hub or slip) end that fits over a pipe. The spigot end is necessary when 
a fitting connects to another fitting (not directly to a pipe). These fittings require 
adhesive to secure the connection. 

Blind flanges—Also called blank flanges, seal the end of piping systems or 
pressure vessel openings. They are used for testing the flow of gas or liquid 
through a pipe or vessel by blocking off a section of the pipe that is not used. 
Butt weld flanges—Also called welded neck flanges, attach by welding the 
pipe to the neck of the flange, transferring stress from both the flange and the 
hub's base to the pipe. The inside diameter of the flange matches the inside 
diameter of the pipe. Butt weld flanges typically have a RTJ (ring-type joint) face. 


Pipe Fitting Pipe Fitting Pipe Fitting 
Fitting Connection Item Fitting Connection Item Fitting Connection Item 
Е __ Pipe Size Type No. Pipe Size Type No. Pipe Size Type No. 
Threaded x Threaded Pipe Fittings Tee Tee 
45° Elbow үйі FNPT 1CRG4 ж F Socket 1CRF8 
ж FNP 1CRE2 yt FNPT 1CRG5 Эд" Е Socket 1CRF9 
1" FNP 1CRE4 1 FNPT 1CRG6 1" F Socket 1CRG1 
1%" FNP 1CRE5 1%" FNPT 1CRG7 2 F Socket 1CRG3 
2" FNP 1CRE6 2 FNPT 1CRG8 
Union ч 
90° Thread Elbow ж FNPT 1CRP9 Socket x Threaded Pipe Fittings 
ж FNP 1CRF3 Зд" FNPT 1CRR1 Adapter Coupling 
ж FNP 1CRF4 T FNPT 1CRR2 | FNPT xF 
T FNP 1CRF5 17" FNPT 1CRR3 v Socke 10801 
1” FNP 1CRF6 2" FNPT 1CRR4 
2 FNP 1CRF7 “Socket x Socket Pipe Fittings ue FNPTXF сард 
45° Elb Socke! 
Cap ow F F Socket 
y FNP 1CRUS ж F Socket 1CRD6 2 X FNP’ 1CRD5 
ж FNP 1CRH2 E Socket 10007 Spigot x Socket Pipe Fittings 
T FNP 1CRV1 i Socket Reducing Bushin: 
DE FNP 1CRH3 ША FSocket — 1CRD9 s s M Spigot x 
2" FNP’ 1CRV2 2* F Socket 1CRE1 Ya" x Yo" M Тр 1CRH4 
Coupli 90° Elbow m 
x A FNP 1CRC5 ж FSocket _ 1CRET Mx” Ev 1CRH5 
ЕЛІ FNP 1CRC6 А FSocket 1CRE8 vx; FSocketx — dcm 
T FNP 1CRC7 1 F Socket 1CRE9 F Spigot 
T FNP 4CRC8 2 F Socket 1CRF2 ET M Spigot x 
19 x1 F Socket 1CRH7 
2 FNP 1CRC9 F Socket x 
Hex Head Plug 7 MET ЕНІ Reducing Socket Coupling 2'х1 Е Spigot 1CRH8 
ж F Socket 1CRB9 | " M Spi 
A MNPT___1CRG9 Wi F Socket — 1CRCI ?хїї Қайы  TCRH9 
Т MNPI Тоя T FSocket / 1CRC2 
т г Flange Мо. of Max. 
1# МАРТ  1CRH1 Tw FSocket ^ 1CRC3 Outside Bolt Operating Нет 
2" F Socket 10804 Description Diameter Holes Pressure No. 
Reducing Bushing Socket Union Blind Flanges 
Ya" x 7" FNPTxMNPT  1CRJ1 y" F Socket 1CRP4 47 4 = 1CRJ7 
ix^  MNPTxFNPT  1CRJ2 ж F Socket 1CRP5 5" 4 = 1CRJ8 
Tx94 — MNPTxFNPT  1CRJ3 1 F Socket 1CRP6 6 4 = 1CRJ9 
17" х 1" МАРТ х ЕМРТ 1CRJ4 
2” МАРТ х ЕМРТ_  1CRJ5 
2x1% MNPTXENPT 10846 ЕМИНИН 190 ps 
Pipe Size 3% 4 @ 73*F 1CRR5 
% іп ¥ in 1іп 1'^in | 1%in 2in 3in Е 1,360 psi 
A Max. Hem | Мет | ltem | Мет | ltem | Мет | ltem ЗА 4 @73°F  TCRR6 
оппес. Туре Pressure No. No. No. No. No. No. No. : 1,360 psi 
True-Bloc Ball Valves, CHEMTROL и 4 — ©}; 1CRR7 
ЕМРТ х ЕМРТ 150 psi CWP | 1CRU1 | 1CRU2 1CRU3 10814 E 1CRU5 = 5" 4 1,360 psi 1CRR8 
Socket х FNPT — 150 psi CWP |38AP77 | 38AP78 | 38AP79 |38AP81 | 38AP80 | 38AP82 — @ 73°F 
Socket x Socket 150 psi CWP | 1CRT4 | 1CRT5 1CRT6 — — — 38AP83 6 4 150psi — 1CRRS9 
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Q : PLUMBING 
< Download Available " А . ы MEE "ei 
ОС“ |GRAINGER.COM - Dielectric Unions & Flanges & Plastic to Metal Transition Fittings 
Fitting Max. Operating Item Fitting Max. Operating Item N 
Fitting Pipe Size Connection Type Pressure No. Fitting Pipe Size Connection Type Pressure No. 49 
Пеер Unions 5 Lead-Free Malleable Fon x тпс lated Galvanized eae iron, My 
ead-Free Brass x Brass б" x 50 psi 4 
үлі FNPT x F Solder 250 psi 26X162 2" FNPT x FNPT 250 psi 256692 4 
y" FNPT x F Solder 250 psi 26X164 Івай-Ғгев Steel x Black Steel k 
T FNPT x F Solder 250 psi 26X175 yw FNPT x FNPT 250 psi 256082 ” 
Lead-Free Brass x Malleahle Iron y FNPT x FNPT 250 psi 256683 ы 
10" FNPT x FNP’ 250 psi 26X173 T FNPT x FNPT 250 psi 256684 Union 
Z^ FNPT x FNP 250 psi 26X163 Ту" FNPT х FNPT 250 psi 256693 5DMGO 
Lead-Free Brass x Steel Lead-Free Steel x Zinc-Plated Galvanized Steel 
LA FNPT x FNP 250 psi 26X169 yw FNPT x FNPT 250 psi 5DMHS3 
УГ FNPT x FNP 250 psi 26X170 PA FNPT x FNPT 250 psi 5DMH4 NNWATTS 
T FNPT x FFBP 250 psi 26X171 1" FNPT x FNPT 250 psi 5DMH5 REGULATOR 
Т" FNPT x ЕМР 250 psi 256690 Тий" FNPT х FNPT 250 psi 26X174 Н H 
Lead-Free Brass x Zinc-Plated Galvanized Steel Fitting No.of Max Lead-Free Dielectric 
үлі FNPT x F Solder 250 psi 5DMGO i itti x i = 
5 MNPT x M Solder 250 ps SDMGS Size Diameter connection type Holes Mesue от Unions & Flanges 
ЕЙ MNPT x M Solder 250 psi spwu; DENEN -— a" psi spMHg =" Polysulfone insulator material 
ж FNPT x F Solder 250 psi SDMG8 ^25;  5/y  FNPTxMSolder 4 175psi  26X166 pipe fitti issimi | 
T FNPT x F Solder 250 psi 5DMG2 —5j» 7" —F solder x M Solder 4 178 psi 590082 Pipe fittings for dissimilar materials allow 
Ж FNPT x F Solder 250 psi 5DMG3 ; yr i i tible materials to be joined together 
DE CNET OE older 250 psi ШЫ —3. 6% ENPTxM Solder 4 175 рзі 26Х167 incompati i e joi gethe 
2 ___ptNPTxF Solder йр BOMGS. 1 у —F Soler xM Solder 4175 pst 2sttag Safely, and provide insulation between two 
ient" roo BEES Malleable tron " nm different materials to avoid electrolysis that 
ж FNPT x FNP 250 5 25CC86 leads to corrosion and pipe failure. 
А ЖЕР каче SCHEDULE 40: Schedule 40 CPVC has thicker walls than Schedule 10, but not as thick 
Plastic to Metal Transition Fittings, as Schedule 80. 
Metal Plastic 
Schedule 40, 80 & SDR-1 1 Side Maal Side EL En 
Э А Nominal Fitting Metal ide Nominal ide ide Item 
= Metal side NPT, except 5UED7 and 5UED8 are compression sched Fipe Size Side Material _ Gender Pipe Size Gender Type Application* — No. 
“ы ОЕ " РТУ, hedule 40 CP' rt Transition Fittings, T. Ц 
Fittings minimize any stress problems found with metal-to-plastic piping system роет ТП nsen. Mansion Hangs, тап soior 
transitions when connecting heat exchangers, flow meters, and other metal- k Cacao Brass Female 5 Female Socket By ae 
ended, male-threaded instruments. They are also used when expanding old ` y C46400-Brass Female — 34^ Female Socket PW 23NY85 
metal systems with plastic, or installing new plastic systems where metal is pa C46400-Brass — Male  %' Ғетаје Socket — PW 23МҮ82 
: f rt of the installati 1 C46400-Brass — Female 1 Female Socket PW 23NY86 
required for part of the installation. T C46400-Brass Мае i' Female Socket PW  23NY83 
SCHEDULE 80: Schedule 80 CPVC has thicker walls than Schedule 40, but not as thick as Schedule 100. 
Metal Plastic Metal Plastic 
Side Metal Side Plastic Plastic Side Metal Side Plastic Plastic 
Nominal Fitting Metal Side Nominal Side Side Item Nominal Fitting Metal Side Nominal Side Side Item 
Pipe Size Side Material Gender Pipe Size Gender Туре Application* Мо. Pipe Size Side Material Gender Pipe Size Gender Type Application* Мо. 
Schedule 80 CPVC Insert Transition Fittings, Gray Color 90* Reducing Elbow 
90* Short Sweep Elbow , 
Ww Brass Female w Female Socke NPW 3EKR3 
6, ж Brass Female — Female Socke NPW 3EKT9 ё. 
Тее 
Тее 
3» Brass Female — 34" Female Socke NPW ЗЕКТТ 
ж Brass Female ж Female Socke NPW 3EKV5 
Transition Adapter | 
Transition Adamt y 360-Brass Female Ж Male Spigot PW, NPW  3GXF7 
ransition Adapter V Brass Female V Female Socket NPW 3EKR4 
4 " 316-Stainless Steel Female T Мав Spigo EW, ШАШ ЗВХНТ 34 316-Stainless-Steel Female 9” Male Spigot PW,NPW  3GXG5 
i -Brass emale Р ale — Spigo! , yr 360-Brass Female — 9 Male Spigot PW,NPW  3GXF8 
34"  316-Stainless-Steel Female — 94" Male Spigot PW, NPW  3GXH8 yr Brass Female ys Female Soc 6 NPW 3EKR5 
EA 360-Brass _ Female % Мае Spigot PW, NPW  3GXH2 1' 316-Stainless-Steel Female — 1' Male Spigot PW,NPW 36Х66 
т Brass Female” Female Socket NP — 3EKUS "ase Female" Female Sonet РУ ЗЕКЕ? 
rass Female emale Socke 
m KREE femal e ТА, Мав ES 0 PW NEW A Ty" 360-Brass Female ТУ” Male Spigot PW, NPW 36Х61 
И" rass emale үлі emale Socke 7 TH" Brass Female 1%" Female Socket — NPW 3EKR8 
T Brass Female 1% Ғетаів Socke NPW 3EKU8 1%" 316-Stainless-Steel Female — 117" Male Spigot PW, NPW  22J218 
= F4 360-Brass Female 2" Male Spigot PW,NPW 22КА01 Ту" 360-Вгаѕѕ Female — 177 Male Spigot PW,NPW  3GXG2 
Transition Union 5 Ту" Вгаѕѕ Female — 17? Female Socke NPW 3EKR9 
(Б Вга55 Female 1 Female Socke NPW 3EKV1 2" 360-Brass Female рд Male Spigot PW, NPW  3GX63 
ТУ" Brass Female — 17? Female Socke NPW 3EKV3 2" Brass Female ры Female Socket NPW ЗЕКТІ 
2 Вга55 Female 2 Female Socke NPW 3EKV4 Transition Reducing Adapter 
p 
Schedule 80 PVC Insert Transition Fittings, Gray Color @ ya" Brass Female Ж Female Socket NPW 3EKR6 
90° Elbow 
Transition Union 
de Brass Female 1 Female Socket NPW 3EKT2 
ж Brass Female — Female Socket NPW 3EKR1 TW Brass Female 1%" Female Socket NPW 3EKT3 
10" Brass Female 14%" Female Socket NPW 3EKT4 
2" Brass Female 2" Female Socket NPW ЗЕКТ5 
SCHEDULE SDR 11 (Standard Dimension Ratio): SDR-11 means the outside diameter (D) is 11 times the thickness (S). 
Metal Plastic Metal Plastic | | 
Side Metal Side Plastic Plastic Side Metal Side Plastic Plastic 
Nominal Fitting Metal Side Nominal Side Side Item Nominal Fitting Metal Side Nominal Side Side m Item 
— Fipe дш 5ііе ШШ Gender Pipe NEL Type Application* Мо. — Fins Size Side Material Gender Pipe Size Gender Type Application* Мо. 
chedule 11 nsert Transition Fittings, Tan Color ransition Adapter 
90° Drop Ear Transition Elbow , VÀ Stainless-Steel _ Male Ww Female Socket NPW 5UEC9 


EA Stainless-Steel Female — 94 Female Socket NPW 5UEC6 

EA Stainless-Steel _ Male y Female Socket NPW 5UEDO 

T Stainless-Steel Female T Female Socket NPW 5UEC8 

ik Stainless-Steel Male T Female Socket NPW SUED1 
Transition Union 


yx Stainless-Stee| Female — 17 Female Socket NPW 5UEC7 
“6 ж Stainless-Steel Female v+" ^ Female Socket NPW 5UED2 T 
ы 


y» Brass Male y Male Spigot NPW 5UED5 

€ үлі Brass Male үр" Male Spigot NPW SUED7 
E y Brass Male yr Male Spigot NPW 50Е06 

Эд" Вгаѕѕ Male EA Male рідої NPW 50Ер8 


* PW = Potable water. NPW = Non-potable water. PW, NPW = Potable water, Non-potable water. 
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PLUMBING 
Solvent Cements & Cleaners 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Christy (ЕТМЕШ) Üatey (weco:ow 


Solvent Cements and Cleaners | 


Application temp.: 32° to 110°F, (pipe clean- SOLVENT CEMENT, RED HOT BLUE GLUE 
ers and purple primers are -10° to 110°F). — 45RF96 to 45RF98 are a fast-setting, pipe 
All meet max. VOC limits SCAQMD method ^ cement for flexible and rigid PVC plastic 
1168-316A or BAAQMD method 40. For a pipe and fittings in potable water, conduit, 
complete list of standards and specifica- drain duct, DWV, and sewer in both pressure 
tions, go to Grainger.com and search for or non-pressure applications. Suitable for 
individual products. use in dry, humid, or wet conditions. 


WARNING: These cements and cleaners are 738 HOT 'N FAST, 3NZW7 AND 3NZW8 


extremely flammable; handle and use them in К н 
accordance with manufacturer's instructions. For use in wet and dry conditions when 
quick pressurization is desired. 


ROOT-BAN DRAIN PIPE ADHESIVE 
Bonds pipe connections with a strong, flex- Р-70 PRIMER, 6KWUA, 
ible, and leakproof seal that inhibits root 6KWUS, AND 6GKWUG 
Premium industrial-strength primer for 


intrusion. For use on HDPE, polyethylene, 
use on Schedule 80 and larger pipe sizes. 


polypropylene, and styrene drain pipe up ! r pip 
to 6” dia. Not for use on pressurized piping Excellent in cold weather applications. 


PVC T 
REG. BODY 


205 


45RF96 


Solvent Cement 


29JA20 Can Opener systems. 
415C76 
807 16 oz 32 02 
Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Description For Use With Type Color Model No Model No. Model No. 
Christy's | 
Pia Adhesie. Non-Pressure Exterior Landscape Drainage Systems Multipurpose Green — — 34639 45RF94 34640 45RF95 
Solvent Cement, Red Hot РУС Pipe and Fittings Medium Bodied Blue — | RH.RHBV.HP36 45RF96 АН.АНВҮ.РТ.10 45RF97 | RH.RHBV.QT6 45RF98 
VIG Adhesive, Bonds PVC Materials Multipurpose Clear 34664 45R601 — — — — 
Ez Weld 
ABS Cement ABS Pipe and Fittings Up To 6 in = Black 21002 5E537 EZ21003 5E538 21004 3NZD7 
CPVC Cement CPVC Fittings, CPVC Pipe = Orange 20702 3NZD9 20703 3NZE1 20704 3NZE2 
Flowguard Gold CPVC Pipe and Fittings Up To 2 in = Yellow 22702 1RG63 22703 1RG64 22704 3NZD8 
2 PVC Pipes and Fittings, Schedule 40 and ; А = ЕЕ _ _ 
Heavy-Duty PVC Cement 80 Pipes and Fittings Up To 6 in Medium Bodied Gray 20603 5E529 
E PVC Pipes and Fittings, Schedule 40 and ; А Ең = 
Heavy-Duty PVC Cement 80 Pipes and Fittings Up To 8 in Medium Bodied Gray 20602 5E528 20604 3NZD5 
А ABS, CPVC, PVC, Schedule 40 and 80 = = m un 22. 
Multipurpose Cement Pipes and Fittings Up To 6 in Amber 20803 5E533 
ABS Pipe and Fittings, CPVC Pipe and 
Multipurpose Cement Fittings, PVC Pipe and Fittings, Schedule — Amber 20802 5E532 — — 20804 5E534 
40 and 80 Pipes and Fittings Up To 6 in 
; ABS Pipe and Fittings, CPVC Pipe and = 
Pipe Cleaner Fittings, PVC Pipe and Fittings Clear 21402 5Е523 21403 5Е524 21404 3NZD4 
Primer Fittings, Pipes — Clear 21102 3NZE3 21103 3NZE4 21104 3NZE5 
Primer CPVC Fittings, CPVC Pipe, PVC Fittings, PVC Pipe — — Purple 21202 5E520 21203 5E521 21204 5E522 
PVC Cement Schedule 40 PVC Pipe and Fittings Up To 4 in — Clear 20502 5E525 — — 30504 5E527 
PVC Pipes and Fittings up to 6 in for Schedule _ 
PVC Wet/Dry Cement 40 and up to 4 in for Schedule 80 Blue 22202 5E530 22203 5E531 22204 3NZD6 
PVC Wet/Dry Cement Schedule 40 PVC Pipe and Fittings Up To 4 in — Clear — — 20503 5E526 = — 
Oatey 
; ABS Pipe and Fittings, CPVC Pipe and un = 
Pipe Cleaner Fittings, PVC Pipe and Fittings ABS, CPVC, PVC Clear 30782 29FH96 30795 29FJ02 рі 
Pipe Cleaner CPVC Fittings, CPVC Pipe, PVC Fittings, PVC Pipe — PVC and CPVC Clear — — — — 30774 416Р14 
; ABS Pipe and Fittings, CPVC Pipe and 22 E = m 
Primer Fittings, PVC Pipe and Fittings CPVC, PVC Purple 30757 29FJ01 
Primer CPVC Fittings, CPVC Pipe, PVC Fittings, PVC Pipe — PVC and CPVC Clear — — = — 30753 416Р11 
Primer CPVC Fittings, CPVC Pipe, PVC Fittings, PVC Pipe — PVC and CPVC Purple — — 30770 41GP12 30771 41GP13 
Primer CPVC Pipe and Fittings, PVC Pipe and Fittings CPVC, PVC Purple 30756 29FH95 — — — — 
Solvent Cement ABS Fittings, ABS Pipe ABS, Medium Bodied Black 30889 29FH94 30892 49K211 — — 
ABS Pipe and Fittings, CPVC Pipe and ABS, CPVC, Medium pum m un es 
Solvent Cement Fittings, PVC Pipe and Fittings Bodied, PVC Clear 30834 49K209 
ABS Pipe and Fittings, CPVC Pipe and ABS, CPVC, Medium "" = _ _ ин 
Solvent Cement Fittings, PVC Pipe and Fittings Bodied, PVC Milky-Clear 30821 29FH91 
Solvent Cement CPVC Fittings, CPVC Pipe CPVC, Extra Heavy Bodied, Hot | Orange = = 32167 20CM26 — = 
Solvent Cement CPVC Fittings, CPVC Pipe CPVC, Medium Bodied Orange 31129 29FH93 31130 49K213 31131 41GP21 
Solvent Cement CPVC Fittings, CPVC Pipe CPVC, Low VOC, Medium Bodied — Yellow 31911 29FH92 31912 20CM23 = = 
Solvent Cement PVC Pipe and Fittings Hot, Medium Bodied, PVC Blue 32161 20CM24. 32162 20CM25 — — 
Solvent Cement PVC Pipe and Fittings Medium Bodied, PVC Blue 30891 29FH90 30893 49K212 — — 
Solvent Cement PVC Pipe and Fittings Heavy Bodied, PVC Clear 30863 29FH97 30876 29FJ04 — — 
Solvent Cement PVC Pipe and Fittings Medium Bodied, PVC Clear 31018 29FH89 31019 29FH99 — — 
Solvent Cement PVC Pipe and Fittings Medium Bodied All-Weather, PVC — Clear = — 31132 29FJ03 — — 
Solvent Cement PVC Pipe and Fittings PVC, Regular Bodied Clear 31013 29FH88 31014 29FH98 — — 
Solvent Cement PVC Pipe and Fittings Heavy Bodied, PVC Gray 31094 41GP15 — — — — 
Weld-0n 
700 PVC PVC Pipe Regular Bodied Clear 13970 6KWR3 13969 6KWR4 13968 6KWR5S 
705 PVC PVC Pipe Medium Bodied Clear 13973 6KWT8 13972 6KWT9 13971 6KWUO 
711 PVC PVC Pipe Heavy Bodied Gray 13976 6KWU1 13975 6KWU2 13974 6KWU3 
714 CPVC CPVC Pipe CPVC Orange 13979 6KWT5 13978 6KWT6 13977 6KWT7 
Joining CPVC and PVC Industrial Pipes uH Rm E _ 
(28 CPVC Carrying Corrosive Chemicals CPVC Gray 14184 29JA20 
138 Hot 'N Fast PVC Pipe and Fittings PVC Blue 13987 3NZW7 13986 3NZW8 = = 
790 Multipurpose Cement — PVC Pipe Multi Purpose Clear 13990 6KWR6 13989 6KWR7 13988 6KWR8 
P-64 Primer/Conditioner CPVC Pipe, PVC Pipe PVC and CPVC Purple 13999 6KWX1 13998 6KWX2 13997 6KWX3 
P-68 Primer CPVC Pipe, PVC Pipe PVC and CPVC Purple 13993 6KWR9 13992 6KWTO 13991 6KWT1 
P-70 Primer CPVC Pipe, PVC Pipe PVC and CPVC Purple 13996 6KWU4 13995 6KWUS 13994 6KWU6 
Material of Item 
For Use With Type Size Construc. Brand No. 
Solvent Cement Can Opener 
Solvent Cements and Primer Cans Twist Т” Stainless Steel Weld-On 415076 
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41GP16 


20CM12 


Y 
HERCULES» Т0 


Sealant, Pipe Dope, 
and Plumber's Putty 


Note: POLY-TEMP and SLICKON are registered 
trademarks of Anti-Seize Technology. 


Gasket Sealant—Forms a flexible seal 
which will not harden, crack, crumble, 


or shrink. 


| 20СМ06 
Leak Detector—For use on pressurized 


plumbing and gas lines. 


TFE Pipe Thread Sealant w/ 
PTFE—Meets FDA requirements. 


harden, crack or become brittle; requires NSF registered and UL Classified for 


Megaloc Thread Sealant—Will not 


fire protection sprinkler systems. 
Max. pressure: 10,000 psi (liquid); 
2000 psi (gas). 


TUF-SET Pipe Thread Sealant— 
Sets firm; resists vibration, shock, 
and thermal expansion; allows 


no cure time. Max. pressure: 12,000 psi 
(liquid). 


AST-PPD Plumber's Pipe Dope— 
Nontoxic, no lead or silicone. Use with 
all metal pipe and valves. Max. pressure: 


1000 psi (gas); 2000 psi (liquid). | > 7 

. disassembly. Nontoxic and corrosion- 
Pipe Thread Sealant (Hercules)— resistant. Use with potable water, all 
Won't harden or separate. Nonflammable common refrigerants, natural gas, 


and requires no cure time. Max pressure: propane, and gasoline. Max. pres- 
12,000 psi (liquid). sure: 10,000 psi (liquid); 2600 psi 
SLICKON GTS GOLD Sealant w/ (gas). 

PTFE—Nontoxic, noncuring, solvent-free AST-PUT Plumber's Putty—Mold 


paste is suitable for use with potable and mildew resistant. Meets Fed. 
water. FBC System compatible. Spec. TT-P-1536A. 


SOF-SET Pipe Sealant—Use on metal, Pro Dope Thread Sealant—For 
PVC, and ABS pipe for water, steam, LP use with air, brine, diluted acids, gas, 
and natural gas, refrigerants, ammonia, hydronic heating, natural gas, steam, 
fuel oils, and hydraulic oil. Max. pressure: and sprinkler systems. Max pressure: 
10,000 psi (liquid); 2600 psi (gas). 250 psi (liquid). 


Item 
Description Size Brand No. 
En ccm» Hercul 20CM10 
urpose ercules 
All Purpose, High Performance 4 oz, Brush Top Can Hercules 20CM13 
Leak Detector 
Leak Detector, Blue 32 02, Spray Bottle Hercules 41GP16 
Megaloc Thread Sealant t С 
_ 8 oz, Brush Top Can Hercules 20CM14 
Multi-Purpose Sealant 16 oz, Brush Top Can Hercules 20СМ15 
Pipe Thread Sealant —Á — aum 
" ері oz, Brush Top Can nti-Seize Technology 
AST-PPD Plumber's Pipe Dope ТЕ oz, Brush Тор Сап Ап Ed Techno ogy EEA 
" oz, Brush Top Can ercules 
Pipe Thread Sealant 8 oz, Brush Top Can Hercules 20CM12 
3 oz, Tube Anti-Seize Technology — 3PDL6 
SLICKON GTS GOLD w/PTFE 8 oz, Brush Top Can Anti-Seize Technology 2ТЕ50 
16 oz, Brush Top Сап A [сеа Techno ogy 2151 
7 ; oz, Brush Top Can nti-Seize Technology 
SOF-SET Pipe Sealant 16 oz, Brush Top Can Anti-Seize Technology — 4UK04 
3 oz, Tube Anti-Seize Technology 5Х908 
TFE Pipe Thread Sealant w/PTFE 8 oz, Brush Top Can Anti-Seize Technology — 4X222 
16 oz, Brush Top Can Anti-Seize Technology 40/90 
3 oz, Tube Anti-Seize Technology — 2KFZ6 
TUF-SET Pipe Thread Sealant 8 oz, Brush Top Can Anti-Seize Technology — 2KFZ7 
16 oz, Brush Top Can Anti-Seize Technology — 2KFZ8 
Plumbers Putty 
AST-PUT Plumber's Putty 14 oz, Tub Anti-Seize Technology 40006 
TTP-1536A Plumbers Putty Ы Oatey 49K215 
Pro Dope Thread Sealant 
ра. Herailes —_2смов 
‚ Pai ercules 
Pro Dope Thread Sealant 8 oz, Brush Top Can Hercules 20CM06 
16 oz, Brush Top Can Hercules 20CM07 
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Sealant, Pipe Dope, Plumber's Putty & Thread Sealant Tape 


yos 
та» 


POLY-TEMP' XHD 


Pipe Thread Sealant Tapes 
and Valve Stem Packing 


For a complete list of standards and 
specifications, go to Grainger.com and 
search for individual products. 


Low-Density Thread Sealant 
Tape—Virgin PTFE, compatible with 
most pipe materials, and forms a 
permanent seal for the life of the 
connection. 


POLY-TEMP Antiseize Thread Seal 
Tape—Eases assembly/disassembly 
of threaded fasteners, connections, 
and helps prevent seizing and galling. 
2ТЕ46 and 2TE47 are non-toxic and 
for use in food handling applications. 


POLY-TEMP Gas Line Sealant 
Tape—Extra-dense thread sealant 
for use on most metal or plastic pipe 
connections. 


POLY-TEMP Thread Sealant 
Tape—2TE52 is for use in sealing and 
preventing seizing in stainless steel 
and stainless steel alloy pipe threads. 
POLY-TEMP VSP Valve Stem 
Packing—Inert to most chemicals 
and withstands vibration and severe 
corrosion. Can conform to worn stuff- 
ing boxes and valve stems. Max. 
pressure: 500 psi. 


Gas Liquid 
Pressure Pressure 
Range Range Item 
Material Ww L (psi) (psi) Color Density No. 
Тон Фепату Thread Sealant Tape 
-400° to 550°F 
їп 260in 0-300  0-10,000 White —0.35to0.5sg 3PDL5 
PTFE Yin  520in 0-300  0-10,000 White 0.3510 0.550 3AB55 
Ип  520in 0-300 0-10,000 White 0.35 їо 0.559 3AB56 
Тіп  520in 0-100  0-10,000 White 0.3510 0.550 340503 
POLY-TEMP Antiseize Thread Seal Tape 
8-80 Yin 6001 0-300 0-10,000 Nickel 1.210 1.5 2TE44 
Е i і 2 in in - -10, icke 2 to 1.550 
Nickel Filled with PTFE — n Boo in — 0-300  0-10,000 Nickel  1.2t01.5sg 2ТЕ45 
-400° to 550°F 
Copper Filled with PTFE “іп —600in 0-300 0-10,000 Copper 1.210 1.55) 2ТЕ42 
Ceramic Filled with PTFE “іп 600іп 0-300 0-10,000 Cream  1.2to01.5sg 2ТЕ46 
Copper Filled with PTFE іп 600in 0-300 0-10,000 Copper 1.2101.550 2TE43 
Ceramic Filled with PTFE ў іп — 600in 0-300 0-10,000 Cream 1.2 їо 1.550 2ТЕ47 
POLY-TEMP Gas Line Sealant Tape 
п  260in 0-2250  0-10,000 Yellow 1.2101.550 4UK05 
PTFE п  520in 0-2250  0-10,000 Yellow 1.2101.550 40К06 
Әйіп 520іп  0-2250  0-10,000 Yellow 1.2101.550 40К07 
POLY-TEMP Thread Sealant Tape 
Nickel Filled with PTFE “іп — 260in — 0-300 0-10,000 Nickel 1.2101.550 2TE52 
Yin  260in  0-2000  0-10,000 Ріпк 1.2101.550 2TE53 
Yin  260in 0-2000  0-10,000 White 0.710 0.850 4Х227 
їп  260in  0-2000  0-10,000 White 1.2101.550 3PDK9 
Yin  520in 0-2000  0-10,000 White 0.710 0.850 4Х543 
PTFE Yin  520in  0-2000  0-10,000 White 0.910 1.159 3PDL1 
п  520in  0-2000  0-10,000 White 1.2101.550 3PDL2 
Ain 520іп  0-2000  0-10,000 White — 0.7to00.8sg 5Х584 
Min 520іп  0-2000  0-10,000 White 0.910 1.159 3PDL3 
Yin  520in 0-2000  0-10,000 White 1.2101.550 3PDL4 
Тіп  520in 0-2000 0-10,000 White 1.2 10 1.550 340502 
Body Item 
Material Size Temp. Range No. 
POLY-TEMP VSP Valve Stem Packing 
PTFE 352 x 20 ft -400° to 500°F 4X773 
PTFE 5» x 120 in -400° to 500°F 5X585 
PTFE 7/5» x 84 in -400? to 500°F 5X720 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


PLUMBING 
Joint Sealant, Saddle Clamps & Flexible Pipe Fittings 


Plastic & Rubber Flexible Pipe Fittings 
= Clamp material: 300 series stainless steel 
= Max. operating pressure: 4.3 psi 
) 21TF50 2 21TF20 Fittings connect pieces of pipe together, with or without a change in direction. The 
P т А T Е y 
£^ 2” connect same or different sizes of pipes using worm clamps (use cordless No Hub 
2 dcl ЫН aera 
ull Coupling Drill Driver SHXN2, sold on page 682), and may divert, divide, or return the 
= flow of air, water, gasoline, and chemicals in the pipe. 
Joint Sealant, Thread Sealant, Shielded Couplings—Create rigid pipe joints that resist shear forces and a stain- 
and Valve Stem Packing Tapes less steel band resist degradation from ozone, sunlight, oxidation, sand, snow, and 
= PTFE material dust. Shield material is made of 300 series stainless steel. 
For a complete list of standards and specifications, go to Tap Saddle PVC—Fittings are shaped like a half moon to sit on top or around a 
Grainger.com and search for individual products. sewer pipe for faster, less costly connections. 
Joint Sealant Tape—General purpose economy grade sealant. Rr" d 
Thread Sealant Tape—21TF29 and 21TF30 are general purpose, Specific For Nominal Overall Fitting Clamps Нет 
А Fitting Sh Pipe Si Inside Di ial i Г 
economy grade sealant tape. 21TF32, 21TF40, and 21TF41 are for use with PVC Flexible Pine Fittings ce nside Diameter Length Material included Мо 
stainless steel threads. : ША Техт 6%sin РИС 2 22/97 
Flexible 2 2W x 2W Tsin PVC 2 22498 
Gas Liquid 90? Elbow 3 3W x 37/6" W%in РУС 2 27199 
Pressure Pressure. А Item 4" Aie x 470" 14%6in PVC 2 22U10 
—— таре Range (psi) Range (psi) — Color Density No. % | Т x 1077 235in PVC 2 27191 
: 4 x 10906" 2%in РУ 2 27192 
-450* to 600*F Ur TA? x Ag Vici 
к gae іп 03000 03000 Write = —HTFA8 ря Vie ete ап рс $ ПН 
-400 t - з TW A-1/2" Te" x TH" 3%in РУС 2 4Р004 
1 - - — rales XT | 
Ип 190 — 03000-03000 | Ен) ty expe зип pve 2 —4PNS 
Y in 180 in 0-3000 0-3000 White — 21TF50 9" Dig" x 238" 3 1%6in PVC 2 3HDC8 
Thread Sealant Tane "m Flexible 27-12 Ж хїїй' — 3n РУС 2 4Р006 
600i]  0-2050 0-2250 Copper 09101450 21TF38 Coupling 5 ОА -йл ve gn 
vein 600 in 0-2250 0-2250 Nickel 0.9101.150 21ТҒ40 т EEVA Tg I 
| т 3 3W x3 3iysin PVC 2 27180 
600 in 0-2250 0-2250 Yellow 1.2101.550 21ТЕ42 y 3156" x 2T Ag" 4in PVC 2 3HDC9 
Y in 600 in 0-2250 0-2250 Nickel | 0.9to 1.1sg 21ТҒ41 4 454g x 49g 4in PVC 2 3HDD1 
-400° to 550°F Б" БУ" x 41946" 4in PVC 2 3HCZ3 
Vain 520 in 0-10.  0-10,000 White 0.7100.80 21ТҒ28 e 69e X бв" 53, PVC 2-- 3HCZ8 
260 in 0-300 0-10,000 White 0.3510 0.550  21TF19 8 894" x 698" 6in PVC 2 3HDA2 
260 in 0-300 0-300 m low — 1.2tof.5sg 21ТҒ22 10" 10% x 10" біп PVC 2 3HDA4 
260 in 0-2000 ^ 0-10,000 ray _ 09101150 21TF32 т Vx TW i 
260in 0-2000 0-10,000 White 027100860 21TF27 T TEXTE CENT E S 
Y in 260 in 0-2250 — 0-10,000 —— White 1.2101.580 21ТҒ34 v 
520 in 0-300  0-10,000 М/һів — 0.35 to 0.550 21ТҒ20 exible ЖЕЛІГІ ; ; i 
85011 — —0-2000 — 01000 White 0.9 to i-isg 21ТЕ25 ; Drain Trap 1001-70187 Ceo Ww. aain РС 2 22012 
520 in 0-2000 — 0-10,000 ^ White — 0./to0.8sg 21ТҒ29 1 
520 in 0-2000 — 0-10,000 Үво/ — 1.210 1.5sg 21ТЕ23 
520 in 0-300 0-300 White 0.3510 0.5sg 21ТЕ21 Flexibl 
мп 520 in 0-2000 — 0-10,000 White 0.9101.150 21TF26 рев 1и" 1946 х 1746" - PVC 2 22011 
шш шо m E is 
in - -10, hite .2 to 1.550 - pH т т i 
iWWin  520in 0-2250 040,000 White 12101550 21TF37 IAA IW x2w  — 27win Р/С 2 2413 
Valve Packing Tape TW 3% x TE 4 in PVC 2 3HCY6 
-400* to 500*F 1W.-4 436 x ТА A in PVC 2 3HCY7 
Fai i Е E i = 26! 67 x 298 5%in PVC 2 3Н674 
ш п Ош бой Wie с — 2TH Dive 2З IHAIA Чип PG 2 SHC 
3 316" X 376" 4 in PVC 2 3HDC5 
3-2 3%" x 29 4 in PVC 2 4Р008 
- Flexible 34 ds x ЗУТ 4 in PVC 2 4Р010 
a Beducin 4: 434" x 49 3iysin PVC 2 22090 
Smmith-Blain coupling д 5; ae х 1 in EVG 2 зносу 
vith Bla . 4-2! АҒЫЛА іп PV 2 3HCY8 
А 4'5" 59g x AW 4 in PVC 2 3HCZ2 
Double-Bale and Single- ES Gui. зик NU 2 MES 
6 6e x 67" 5 іп РУ 2  3HDD2 
) 6-3 6% x 3%" 5%in PVC 2 3HCZ5 
Strap D Clamps Single-Strap 6-8 8” x 696 6 in EE 2 ena 
= Max. pressure: Si 9-4 870" x 498 біп ІШІ 2 3HCZ9 
» Max = : 180°F p ds ree 8'-10" 1074 x 8/8 біп PVC 2 3HDA3 
E E Mextiexbie rin Pv 3 B 
i icti i A4x2Wx2W Tin 4 
Use to tap into and tee off of existing , Flexible Tee 3" 36 х 3A x36 10 sin PVC 2 22495 
pipes; fully entrapped gaskets hold tee Whe x Mths ХАА d274in PVC 3 22/06 
tightly in place in the tapped cavity. Wide кн DE TW PE 1 ІНЕ 
à А == 
band spread prevents pipe damage 2" = Тип РУС 1 2716 
when tightening. Ductile iron body with Round 3 = 1 Е Ш Бү 1 2 ЛТ 
stainless steel straps. Meet ASTM-A536 Double-Bale Р т = 2 in PVC i1  3HDA9 
and AWWA C800; NSF61 Certified. FNPT Outlet . a 6" = 2in PVC 1 — 3HDC1 
3EUA9 Shielded Transition Couplings 
Double- Single- Single-Strap 1w 17%" х 198" 2V&in Neoprene 2 27019 
Bale FNPT | Strap FNPT СС Outlet, Single-Strap | Single-Strap => No Hub 2" 2% x 2516" 2 іп Neoprene 2 27020 
Outlet, BunaOutlet, Buna) Nitrile CC Outlet, IP Outlet, s Couplin 3 3%" x 316" 2¥%in Neoprene 2 27/21 
Outlet; N Gasket | N Gasket Gasket Outlet Nitrile Gasket Nitrile Gasket ^ E | png 4 476 x AA 2 іп Neoprene 2 22U22 
Pipe Pipe Item Item Item Pipe Pipe Item Item 6" 696 х 57" 3in Neoprene 2 3HDC2 
Size Size No. No. No. Size Size No. No. 1W --1/2" THe" x ТУ" 2 зіп Neoprene 2 3HDE1 
NA — ЗЕТҮ8 5LGL8 3 | BLGP4 5LGP3 iw The x 2" 2%in Neoprene 2 22187 
p 
iw; 4" | 3EUAG 3ETY9 540-017 5LGP6 5LGP5 IKA 2х1'Ў'х3Й' 2 іп Neoprene 2 27,83 
{" | 3EUA7 3ETZ1 5LGNO 1% | 5LGRO 5LGP9 TW -2" 25 x 196 2 біп Neoprene 2 3HDE2 
Y | 3EUAB 3ETZ2 = 2 = 5LGR1 2 1-1/2" TAs х 11916" 2 віп Neoprene 2 3HDD4 
y T" | 3EUAS 3ETZ3 5LGN2 y; | SLGR3 5LGR2 Shielded 2 2W x2W 2%in Neoprene 2 27/88 
1W'| 3EUCI 3ETZ4 5LGN3 T 5LGR5 5LGR4 Transition 2 29g x 2i 2Y&in Neoprene 2 27184 
ША SEU = = в ТЖ LERT 5LGR6 Coupling 2 DEKA PR Neoprene 2 3m 
Ут | 3EUC3 3ETZ6 5LGN5 iW | 5LGR9 5LGR8 è : BX Зв" "віп Neoprene 5 
"Hd 3EUC4 3ETZ7 ЫЧ 2" — 5LGTO у 498 x AW! 2Y6in Neoprene 2 3HDE5 
3 -1w 3EUCS 3ETZ8 5LGN7 yr 5LGT2 5LGT1 Т qe x Ду" 2Y&in Neoprene 2 27186 
1%" | 3EUC6 3ETZ9 — to" h 5LGT4 5LGT3 5-3 5W x3 4in PVC 2 3HCZ1 
| 3EUC7 3EUA1 5LGN9 Ty" | 51618 5LGT7 [3 6% x 67 3in Neoprene 2 3HDD7 
T | 3EUC8 3EUA2 5LGPU 2" — 5LGT9 Н 8V x Вус" 3 19е іп Neoprene 2 ЗНОр8 
а" 1%" 3EUC9 ЗЕШАЗ 5LGP1 W | 5161 5LGUO Tap Saddle PVC Flexible Pipe Fittings 
1" | 3EUDi 3EUM SLGP2 |, 17 | 5LGU3 5LGU2 Flexible Tap í LETYA — PVC 3 3HDF3 
Ap Он Р = Tg ЫШТ 21808 a Saddle Wye 6 654" x 6%" — PVC з 3HDF4 
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Q | PLUMBING 
< Download Available z " М 
О GRAINGER.COM - Pneumatic Test Plugs & Pipe Repair 
2 Required 
Пош Мах. Васк Inflation Item 
H ize Min. Dia. Max. Dia. Pressure* Pressure No. 
Pneumatic Test Plugs 
Note: Always block plugs when conducting repair of commercial or residential 
air tests. Consult manufacturers' safety piping applications, including sanitary 6in 4.5 in 6.25іп 30ftofHead 35 psi 2HCD5 
instructions before installing product. and storm sewer pipe systems. 
Ридо поце an interchangeable heme Test Ball Plug, 53MH28— 
Model features Rupture Disc design Я , А А 
: : 8 in 7.0 in 8.25in 30ftofHead 35 psi 2HCD6 
a 2. that helps prevent over inflation of the 
os Removable tire valve alors for pneumatic plug. For pressure testing 
eas и lacement and blocking of residential drain, 10in Qin 10.25in 30ftofHead 35psi  3NVZ4 
y rep ` waste, and vent (DWV) systems during 
Cherne Muni Ball Plug, 53MH31— _ installation and repair of municipal 12in 10.5in 12.25in 30ftofHead 35psi | 3NVZ5 
Has a full bypass 50 that you can both infrastructure including storm and Boin 140in 1625m 3üftofHexd 35psi — 3NVZ6 
test and monitor your piping system. sanitary sewer piping systems. 241048in 205in  50in  23ftofHead 22psi  SNRWÜ 
Ideal for use in the installation and Cherne Ball Plug, Natural Rubher, for Block Water Flow or Back Plug for Sewer Air Testing 
Required 
Nom. Max.Back Inflation Item 
Size Min. Dia. Max. Dia. Pressure* Pressure No. 4 395, in 3.97 in 6in 40 ft of Head — 53MH31 


Cherne Single- and Multi-Size Test Ball Plugs, Natural Rubher 
with 12" Removable Zinc-Plated Steel Chain and Over-Sized Ring 


tolin 0.75 in —T31m 4OftofHead 45psi — 2HCD7 гете Tast Ball Plug, Rubber, Zinc Plated Chain, for Block 
TMtot win titin 1.75 іп 30ftofHead 40 psi TVNES Water FI k Pi hir Testi 
Тию 2іп 125in  21in 40ftofHead 40psi 5МВ\б ater Flow or Back Plug for Sewer Air Testing 
2 in 19in 2.2bin 3O0ftofHead 40 psi TVNES 
2 to 3 in 1.9 in 3.1in — 40ftofHead 35 psi SNRV7 
2 іп 234in  275in 30ftofHead  35psi 3NVY8 4 89/5. in 3.97 in біп 40 ftof Head — 53MH28 
3 in 27Т7іп 3.25іп _30ftof Head 35 psi 1VNE7 
3to4in 2.8 in 4Ліп  40ftofHead 40 psi 5NRV8 
1 in 341 i 528 n 3 n 5 Head A ps, TE рнек ананын HL LETE Rubber Body with High-Impact ABS Threads, 
6108in 525іл  825in 40 ftofHead 35psi 5NRT9 go umbing Systems - 
Т T T T 1%in — 30 # ої Head 30 psi 3NVZ3 
6in 5.44in 6.25іп 30 ftofHead 30 psi 1VNF3 = psi 
81o 12 in Тіп 1225іп 25ftofHead 20psi 5NRT8 2 in -- 30 ої Неай 35psi 2НСЕ1 
8 іп Тіп 8.25іп 40 ftofHead 17 psi 3NVY9 3in = 30 ft of Head 35 psi 2HCE2 
10 in 9.0 in 10.25 in 40ftofHead 25 psi 3NVZ1 
4in — 30 ftofHead 35 psi 2HCE3 
12in 10.5in 12.25іп 40ftofHead  25psi 3NVZ2 нет 
. Description No. 
Cherne MS2 Long Test-Ball Plugs, Natural Rubber with Nylon Strap and Handle, theme A Test Ext Hose, He" ID 3NVY5 
and Integrated Relief Valve for Waste Stack Testing 5-ft. Air Test Ext. Hose, “в” ID 1VNH4 
10-ft. Air Test Ext. Hose, 316" ID 3NVY6 
C=» 2 to 3in 1.75in 3.25in 30 ftofHead 40 psi 2HCE4 20-ft. Air Test Ext. Hose, 746" ID 3NVY7 
6-ft. Remo Pole SNRV1 
Air Loc Fan 53МН29 
3to4in 275in 4.25in 30ftofHead 40psi | 2НСЕ5 Test Ball Plug . S2RW16 
Test Gauge 0-100 psi Press. Range 2HCE8 
Test Gauge 18е psi press, Range HUE 
i ; ; ; est Gauge 0-30 psi Press. Range 
4to6 in 3.5 in 6.25in  30ftofHead 30 psi 3NVYA Test Gauge 0-60 s Press. Range 2HCE7 
Test Pump 53MH35 


Test-Tite Test Plug, Rubber, for DWV Plumbing Systems and Seal for Pipe 
1 іп 1.49 іп 15in 13 psi 45psi 442X98 


2in 2.05 in 2in 13 psi 40 psi 442X99 
Зіп 3.07 in Зіп 13 psi 35 psi 442Y01 
4in 4in 4in 13 psi 30 psi 442Y02 
Test-Tite Multi-Size Test Plugs, Rubber, for DWV Systems To Seal Round And Out Of Round Pipe 
p^ 1/4to2in 1.18 іп 2.25in 30ftofHead 40 psi ЗЕЈКТ 


Ж 2 
-”” / 
x (2, 3todin — 263in  425in 30ftofHead 35psi ЗЕЈКВ 


4to 6 in 3.41in 6.25іп 30ftofHead 30 psi 3EJK9 


4to 8 in 3.7 in 8.25 in 300о01Неай 30 psi 3EJL1 
81to12in 7.09іп 12.25in 40ftofHead 30 psi 3EJL2 
10to16in  8.92in 16.25іп 40ftofHead  30psi 3EJL3 C»Ferrico 


12to24in 11.95іп 24.25in 12ftofHead 21 psi ЗЕЛ4 


Cherne Big-Mouth Flow-Through Plugs, Rubber and Aluminum, = 
Equipped with Removable %" Eye Bolt, for Gravity Bypassing or Bypass Pumping Pow-R Pipe 


8to10in 7.25іп 10.25іп 25ftofHead 35 psi SNRW2 Repair Products 


= 2KUT3 to 2KUT5 are EPA-approved for use on drinking water lines 
= Gray color 
121015in 10.62in 15.25іп 25ftofHead 30psi  5NRW3 


Hand-workable epoxy cures as hard as steel to create permanent, industrial- 


Cherne Single- and Multi-Size Muni-Ball Plugs, Natural Rubber, strength repairs. Simply apply putty, soak wrap, wrap pipe, and tighten for about 
for Blocking Sewer Flow or Conducting Sewer Air Tests 15 min. Holds tight, even under water. Kits include gloves and instructions. For 


1%in — 149in  1.88in 5OftofHead 40psi | 2HCD3 use on fluid-bearing pipes made from copper, plastics, PVC, rubber, fiberglass, 
2in  188in 225in SOftofHead 40psi  2Hcp4 | Galvanized, concrete, and more. 

<. Full Line Performance ltem 
4in 325in  425in 50ftofHead 40 psi 1VNH2 Description Size Cure Pressure Temp. Range No. 


Pow-R Wrap Pipe Repair System 


For Pipe Up to 1" Dia. 2 inx 4 ft 30 min 600 psi Up to 425°F 2KUT3 
For Pipe 1% to 3" Dia. 3inx 11 ft 30 min 600 psi Up to 425°F 2KUT4 
For Pipe 3 to 6" Dia. 4 inx21 ft 30 min 600 psi Up їо 425°Е 2KUTS 


Pow-R Pack Universal Plumbing, Pipe and Hose Repair Kit 
For Pipe Up to 1 in Dia. 2 in x 4 ft Wrap, 4 in x біп Patch ihr 600 psi Upto 425°Е 3HCY4 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2825 


* For max. back air pressure, divide max. ft. of head by 2.31. 


PLUMBING Scan. Order. Done. =!) 
Mechanical Test Plugs & Expansion Plugs Details on page А1. == E 


Mechanical Test Plugs A Nom. ыш Oaks 7 om 


Tee CORPORATION h iginal Gri Plugs: Inside-of-Pipe, Glass Reinfi d ABS Plasti! 
Note: Always block plugs when conducting air tests. = таео ғара а 


Nom. Max. Back Item 4 in 3.8 in 4.06 in 40 ft of Hea 1VNF8 
Size Min. Dia. Max. Dia. Pressure* No. e ч n н 
Cherne Econ-0-Grip Plugs, Galvanized Steel 6in 5.77 in 6.08in 40 ftofHead = 1VNF9 
1 Фіп 1.44 in 1.65 in 5 ft of Head 1VNG4 
2in 1.96 in 225in SftofHead — 1VNGS d 8in 7.7 in 8.03in — 40ftofHead ^ 2HCD9 
ei 3in 2.86 in 3.25 in 5 ft of Hea 1VNG6 
4in 3.78 in 4.5 in 5 ft of Head 1VNG7 Cherne Hub-Fit Gripper Plugs, Glass Reinforced ABS Plastic with Natural Rubber 0-Віпо 
B 5in 4.62 in 5.3 in 2 ft of Head 1VNG8 2in 2.25 in 2.45 in 30 ft of Hea 3NVX4 
6in 5.62 in 6.4 in 2 ft of Hea 1VNG9 Ce Зіп 3.44 in 3.53 in 30 ft of Hea 3NVX5 
Cherne, Petro Econ-0-Grip, Stainless Steel and Chemical-Resistant Nitrile Rubber _ 4in 4.41 in 453in 30 о?Неай — 3NVX6 
1 іп 1.44 іп 1.65 іп 5 ft of Head 3NVX7 Cherne Clean-Out Gripper Plugs (with American Threads), Glass Reinforced ABS Plastic 
2in 1.96 in 2.25 in 5SftofHead  3NVX8 with Natural Rubber O-Ring | : - 
T. 3in 2.86 in 3.25 in 5 ft of Hea 3NVX9 2in 2.16 in 2.2 іп 40ftofHead | 3NVX2 
© 4in 3.78 in 43in 5 ft of Head 3NVY1 Зіп 3.23 in 3.75 in 40 ft of Head 1VNG2 
Ж 5in 4.62 in 5.3 in 2 ft of Head 3NVY2 3 ^ in 3.78 in 4.25 in 40 ft of Head 3NVX3 
біп 5.62 in 6.3 in 2 ft of Hea 3NVY3 4in 4.22 in 4.6 in 40ftofHead — 1VNG3 


„б Cherne Monitor-Well Locking Plugs, Chemical and Petroleum-Resistant Estaloc Plastic 
Cherne Sure-Grip Plugs, Polypropylene with Nitrile 0-Ring, to Seal all Schedule 40 Pipet 


тој н i 
1 in 1.48 in 1.63in SOftofHead _ 3NVUA itolin  10in 138in _ 15 ftofHead  3NVU3 
2in 1.89 in 2.09 in 50ftof Head — 3NVU5 2in 19in 231in i5ftofHead ^ 3NVU2 
3 in 2.89 in 3.091п 30ftofHead  3NVU6 : : 


3i 28i 34i 15 H 3NVU1 
4 in 387 in 4.09in 30ftofHead —3NVUT ЕНІ 38m REE oe 
Cherne Kwik 'N Sure Plugs, Natural Rubber 6 in 5.77 in 6.08 in 15 ft of Hea 3NVT8 
= 39/100 in | 038in 0.43in 428 ої Неай 5МН/0 Bin 776 in 803in 15 itof Head SNRW7 
Yin 0.5 in 0.56 in — 4i5ftofHead 2НСРА Cherne T-Handle Aluminum Gripper Plugs (Nonbypass), 
Эд in 0.72 in 0.87 in 415ftofHead 2HCF3 Heavy-Duty Aluminum with Neoprene O-Ring 
lin 0.86 in 1.02 in 92 ftof Head  2HCF1 8 in 7.7 in 8.3 in 40 ft of Hea 3NWA7 
iin 1.24 in 143in 2584 оі Нвай  2HCF5 C | 10 in 9.8 in 10.3in  40ftofHead ЭММАВ 
c 1^in 143 in 1.53 in 203 ft of Head 2НСР2 > 12 іп 11.7 in 12.3 in 30ftofHead 3NWA9 
2in 1.73 in 2.06in ^ 258ftofHead  2HCF6 Cherne T-Handle Gripper Plugs (With Bypass), Heavy-Duty Aluminum with Neoprene O-Ring 
2^in 23in 2.78 in 166 # ої Head — 2HCF7 біп 5.Тіп 6.3 in 40ftof Head — 3NWC1 
3in 2.73 in 3.2 in 65 ft of Hea 3NVU8 8in 7.7 іп 8.3 in 40 ftofHead 3NWC2 
4in 3.72 in 45in 55 ft of Hea 3NVU9 s ] 10 in 9.8 in 10.3 in 40 ft of Hea 3NWC3 
5in 4.8 in 5.19 in 18 ft of Hea 3NVX1 ” 12 іп 11.7 іп 12.3 іп 30 ft of Hea 5NRW8 
Test-Tite T-Cones Test Plugs, Plastic 15 in 14.8 in 15.8in 30 ftofHead  5NRW9 
1 іп 1.48 in 1.65 in 50 ft of Head 3EJN1 18 in 177 in 183 in 20 ft of Head 5NRXO 
2in 1.9in 2.17in ^ SOftofHead ЗЕЈМ2 Cherne Mechanical Expansion Plug, for Water or Air Testing or Blocking, Bypass Plug 
3in 2.8 in 3.1 in 50 ft of Hea 3EJN3 
4in 3.78 in 4.06 in 50 ft of Head 3EJN4 ж біп 5.77 іп біп 10 ftofHead 53MH26 
біп 5.71 in 6.08 in 30 ft of Head 3EJN5 
8in 7.76 in 8.03 in 30 ft of Hea 3EJN6 Cherne Mechanical Expansion Plug, for Water or Air Testing or Blocking, Mechanical 
Cherne Original Gripper Plugs: End-of-Pipe, Glass Reinforced ABS Plastic бы... Й А , T 
with Natural Rubber O-Ring 2in 2.0 in 2in 30 ftof Head 53МН34 
1 іп 1.48 in 1.65in 40 ftofHead 1/МҒА e— 3in 2.94 in 3in 25 ft of Head 5ЗМНЗ7 
e В ы - 4in 3.97 in 4in 18 ftofHead 53MH36 
e A onn ee _ чота, IVNFS e — 12 in 11.95 in 12in 6 ftofHead —53MH33 
3in 28in 3.1 in 40 ftof Head — 1VNF6 Cherne Plug, for Underground, T-Handle 
4in 3.8 іп 4.06 in 40 ft of Hea 1VNF7 ? i Қ 4 
біп 5.77 in 6.08in  40ftof Head 1УМ61 € | біп 577 т бп —— 4üftofHeal 52МН27 
8in 7.7 in 8.03 in 40801 Head ^ 2HCD8 


* For max. back air pressure, divide max. ft. of head by 2.31. T Meet all EPA requirements for locking plugs. 
Expansion Brass, Brass, 
Zinc Neoprene Brass, Brass, 
S Plated Stainless) Rubber, (Neoprene Zinc | Меоргепе 
Plugs SIAVDPLUGS. Steel, | Steel, Zinc | Rubber, Plated Stainless) Rubber, Neoprene w 


$ 


Neoprene Neoprene) Plated | Stainless Steel, | Steel, | Zinc | Rubber, 
Rubber | Rubber | Steel Steel Меоргепе Меоргепе Plated Stainless Snap-Tite 

Nom. Min. Мах. Мах. Back| Item Item Item Item А Rubber | Rubber | Steel Steel Turn-Tite 
Size Dia. Dia.  Pressure* | No. No. No. No. Nom. Min. Мах. Мах. Back! Пет Item Item Item 6VFR1 6VFL9 
Snap-Tite Size Dia. Dia.  Pressure* | No. No. No. No. 
% in 0.38 in 0.405 in 25 ftof Head 6VFR1 | GVFT2 | — — 1%іп 1.7іп 1.89in 12ftofHead| GVFN4 | 6VFP5 | — = 
TAs in 0.41 in0.4725 in25 ft of Head, 6VFR2 | GVFT3 | — — 1 Ain 1.81 in 2.027 in 5 ft of Head | 14M008| — = = 
‘in 0.47 in 0.54 in 25 ої Нва 6VFR3 | 6VFT4 | — = 2in 1.93in 2.16in 12 ftofHead| 6VFN5 | 6VFP6 | — E 
е іп 0.55 in0.6075 in25 ftof Head — | 6VFT5 | 6VFR4 | — 2% in2.22 in 2.43 in 12 ftofHead) 6VFN6 | 6VFP7 | — = Hex-Nut 
іп 0.61 in 0.675 in 25 ftofHead — | 6VFT6 | 6VFR5 | — 27іп2.4іп 27in 12ftofHead| 6VFN7 | 6VFP8 | — = 14M037 Wing-Nut 
Жіп 0.72in 0.81in 25ftofHead — | 6VFT8 | 6VFR7 | — 2% in2.63 іп 2.97 іп 12 ftofHead  6VFN8 | 6VFP9 | — = 14M028 
іп 0.85 in 0.945 in 25 ftofHead — | 6VFVO | 6VFR9 | — Зіп 2.92 in 324in 12 ftof Head 6VFN9 | 6VFRO | — = 

Тіп 0.97in 1.08in 12ftof Head — | 8VFV2 | 6VFT1 | — _ 37113.13 іп 3.506in 5ftofHead| 14M009 | — = = 
1% in1.19 in 1.333 in 5ftofHead| — — |14М015 —  3%in34 in 3.853 in 5ftofHead| 14M010|  — = = : 
1 іп1.38іп 1.545 in 5ftofHead| — — |14М016 14M025  334in3.69in 4.133 in 5 ftofHead| 14M011|  — = = Bypass Turn-Tite 
1% in1.63 in 1.826 in 5ftofHead| — — |14M017 | — 4іп 3.97 in 4.446 in 10 ft of Head 14M012 | — = = 14M039 Am 

2in 195in2.184in 5ftofHead| — — |14М018 | 14M026 Neoprene uminum, 
214in2.25in 2.52 in 5ftofHead | — = 114019 — Rubber, Zinc Neoprene ei 
2 Ve in2.47 in 2.766 in 5ftofHead| — = |14020 = Plated Steel Nom. Max. Back ltem 
234in2.69 in 3.013іп 5ftofHead| — — iM — Nom. Min. Мах. Мах. Back | Мет Size Min. Dia. Max. Dia. Ргеѕѕше* No. 

Зіп 2.94 in 3.293in 5ftofHead| — —  |14M022 | 14M027 Б Dia. Пі. — Pressure No. Thumb Nut 
3 72113.38 in 3.786 in 5ftofHead| — = |1M03| — Е - - sin 0.29in 0.3375 in 24 ft of Head 6VFV4 
4in 3.94in 4.413 in 5ftofHead| — —  14M024| — vin: O Lerin DSi. tor read | тато іп 0.36in 0.405іп 24 ftof Head 6VFV5 

іп 0.72in 0.805 in 10 ftofHead| 14M033 32 P = 

Turn-Tite iin 0.94in 1049 in 5 о Head | 14M034 Yin 0.48in 0.54in 24 ftof Head 6VFV7 
Win 0.48 іп 0.54 in 24 ої Неаб 6VFL9 | БҮРІ | — - аат аут отог ed Ysin 0.53іп 0.6075 in 24 о Head 6VFV8 
SAT i + = = = 1% іп 1.21in 1.355 іп 5ftofHead | 14М035 
ув in 0.56 in 0.629 in 10 ft of Head 14M013 Twin 144in 1613in 5ftofHead | 14M036 Brass, Neoprene 
%in 0.56 in 0.63 іп 10ftofHead 14M003| - = - ix Uu тей ІП PES tied 143037 Rubber, Zinc 
Жіп 0.72 in 0.81 in 24ftofHead GVFNO | БҮРІ | — - i Т 2385 Ш P3 Не Tama Plated Steel 
T% in 0.81 in 0.909 in 10 ft of Head 14M004 | 14M014| — = П 1921 2.1024 2101 пва Nom. —— _ Мах. Back Item 
Tin 0.94 in 1.08 іп 12ftofHead 6VFN1 | 6VFP2 | — = ИИГЕ Size Min. Dia. Max. Dia. Ргезше* No. 
134 iniO6in 1.166 in 5 ftof Head 14M005 іп 0.48in 0.538 іп 10ftofHead| 14М028 Bypass TurnTite 
TTA Ш T E БУЕН? | SUP T — — iin 0.94in 1.049in 5 ftofHead | 14M029 Yin 0.48 in 0.537іп 10ftof Head 14M039 
тыра ыны ME  — = — — "Win 1.44in 1.613іп 5ítofHead | 14M030 Тіп 0.94in 1.049in 5 ft of Head 14M040 

Sin toe Loren g LOL tea 2in 1.93in 2.162in 5ftofHead | 14М031 ..  i44in 1613in 5 ftof Head 14M041 
1 %in1.44 in 1.62in 12ftof Head 6VFN3 | GVFP4 — — 2in 1940 21990  5ftof Head 14M042 
1% in1.55 in 1.736 in 5 ft of Head | 14M007 |  — = = : : 


* For max. back air pressure, divide max. ft. of head by 2.31. 
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Download Available 
GRAINGER.COM 


CAD 


ANVIL nvént 


ÉNTERNATIONAE ON. 


Clevis Hangers 
Recommended for suspending 
stationary, noninsulated pipelines. 


1RVP4 


EN 


LIGHT-DUTY Suitable for wastewater applications 
Carbon Steel-Copper Finished and where ductile iron or cast-iron 
(for Copper Pipe) pipe is used. Comply with Federal 


Specifications A-A-1192 (Type 1). 
WW-H-171-E (Type 1), and MSS-SP- 
69 (Type 1). 

Carbon Steel - Plain Finish 

= Max. temp.: 650°F 

For steel pipe. Meet A-A-1192A (Type 
1), WW-H-171-E (Type 1), ANSI/MSS 
SP-69, and MSS SP-58 (Type 1). 


Carbon Steel-Zinc Finish 
= Max. temp.: 450?F 
304 Stainless Steel 


Meet Federal Specification WW-H- 
171 (Type 1), MSS SP-58 and SP-69 


Comply with Federal Specifications 
WW-H-171 (Type 12). 

Carbon Steel-Zinc Finish 

= Max. temp.: 450?F 

For steel pipe but better for corrosive 
environments. Comply with Federal 
Specification WW-H-171E (Type 12). 
Carbon Steel-Plain Finish 

= Max. temp.: 650°F 

Meet Federal Specifications WW-H-171 
(Type 12). 


HEAVY-DUTY 


1RUY2 


КТА 


ANVIL nvent 


CADDY 


Ruling Connections That Last 


Loop Hangers 


Recommended for suspension of stationary nonin- 
sulated pipelines. For a complete list of standards 
and specifications, go to Grainger.com® and search 


for individual products. 


304 Stainless Steel—Hex nut (not included) is 
recommended for use with hanger. 


Carbon Steel-Copper Plated—Copper colored for 


ID purposes. Swivel, adjustable band. 


Electro-Galvanized Steel, J-Style—Can be 
suspended by hanger rod or attached to wall. 


Pipe 


Size Rod Load 
(in.) Size (Ib.) 


PLUMBING 
Pipe Hangers & Support Blocks 


Max. 


Item 
No. 


304 Stainless Steel, 
nVent Caddy 


$i in 


% in 610 
36 in 
36 in 
¥ in 
% in 
Yin 
Yin 9 


1RVN6 
TRVN7 
1RVN8 
1RVN9 
1RVP1 
1RVP2 
1RVP3 


cioiocoocoo 


EL Steel- uu. 


Plated, Finish An 


ИЛ 

1% 
2in 
4in 


эв іп 300 


зв іп 300 
% in 650 


vil 


b АНХХ9 


b 4HXY2 
b АНХҮб 


Electro-Galvanized Steel, 
J Style, nVent Caddy 


6in 


1,000 


Ya in "lb 


4UEG8 


Carbon Steel-Zinc Plated 


Yin 
% in 
% in 
Ve in 
іп 
ys in 


4001 
4001 
5001 
5501 
5501 


Finish, J Style, Anvil 
400 Ib 


4HXZ7 
b 4HXZ9 
b 4HYA 
b АНҮАЗ 
b 4HYA4 
b 4HYAS 


Carbon Steel (for Wastewater Pipe) 
= Max. temp.: 650°F 


(Type 1). 


біп іп 60010 АНҮАб 


Carbon Steel-Zinc Plated Finish—Can be Swivel, Adjustable Band w/ 


suspended by hanger rod or attached to wall. T-slot 


Carbon 
Steel-Copper 
Finish (for | Carbon Steel- | Carbon Steel- 
Copper Pipe) | Plain Finish Zinc Finish 
Max. Item Item Item 
Pipe Size Rod Size Load No. No. No. 
Light Duty, Adjustable, Anvil 
Yin ¥% in 150 Ib 4HXR6 AHXT7 4HXU7 
34 in Hin 150 Ib 4HXR7 — — 
3A in Hin 250 Ib — 4HXT8 4HXU8 
Tin іп 250 Ib 4HXR8 АНХТ9 4HXU9 
1 in 36 in 250 Ib АНХТ1 4HXU2 4HXV2 
2in 36 in 250 Ib AHXT2 4HXU3 4HXV3 
2 15 in Hin 350 Ib 4HXT3 4HXU4 4HXV4 
3in іп 350 Ib 4НХТ4 4HXU5 4HXV5 
4 in 36 in 400 Ib 4HXT6 4HXU6 4HXV6 
Carbon 
Steel (for | Carbon Carbon 304 
Wastewater |Steel-Plain| Steel-Zinc Stainless 
Pipe) Finish Finish Steel 
Pipe Max. Item Item Item Pipe Rod Max. Item 
Size RodSize Load No. No. No. Size Size Load No. 
Heavy-Duty Busto E Heavy-Duty, vent caddy 
%-% Kin — 4HXW8 AHXV7 Yin Yin 610 1ВҮР4 
Тіп Hin 50 1b — 4HXW9 AHXV8 Yin Ain ШІ 1ВҮР5 
їйїп %in 73016 = 4HXX1 AHXV9 lin %in 61016 | TRVP6 
їйїп %in 73016 — 4HXX2 ЯНХИЯ Тиіп іп 61016 | 1RVP7 
2in ¥%in 730 |b = 4HXX3 4HXW2 17 іп %in 61010 | ТАМР8 
2%in Vin 1,35016 — 4HXX4 4HXW3 2in іп 6101р | 1RVP9 
3in Yin 1,350 |р 4НХХ5 4HXW4 2%in Yin 1,130 |0! 1RVR1 
4 in Ain 1,4301) БІМХ5 4HXX6 4HXW5 3in Фіп 1,130 Ib) TRVR2 
6 in Yin 1,2401) 5LWX6 4HXX7 AHXW6 37 іп 7 іп 7,130 1b) 1RVR3 
8 in Min 2,000]b| 5LWX7 4HXX8 4HXW7 Ain %in 1,130]b| TRVR4 
i0in іп 3,6001) БІМХ8 - - 
{Zin Zin 3, 800 Ib} 5LWX9 = = 
DURA-BLOK™ 
RA 
nvent 1CWH4 
CADDY 


15E509 


Pipe Support Blocks 


in hanger permits side bolt to be installed after pipe 


installation and setting. 


Swivel, Adjustable Band with NFPA Rod 


Sizes—Manufactured to use the minimum rod size 
permitted by NFPA for fire sprinkler piping. Electro- 


galvanized steel. Swivel, adjustable band. 


Carbon Steel-Zinc Plated Finish—A retained 


insert nut helps keep the loop hanger and insert nut 
together. Swivel, heavy-duty adjustable band. Y2" to 


2" have rounded edge for use with CPVC. 


J-Style, Felt Lined—Help prevent electrolysis 
when used with copper tubing lines. Felt lining 
reduces noise in pipes. Electro-galvanized steel. 


RA 


nvent 
CADDY 


Split Ring Hangers 
Use for suspending stationary, noninsulated pipelines. Allow for piping 

runs close to ceiling or walls. Bolt and rivet are carbon steel. Meet Federal 
Specification WW-H-171 (Type 25), MSS SP-58 (Type 12). 


2%in 
3in 
4in 
5in 
6in 
8in 


Ув in 525 |b 
H in 
Hin 


У in " 
Y in "Ib 


іп 


NFPA Rod Sizes, nVent Caddy 
1RUX7 


b 1RUX8 
b 1RUX9 


4UEF6 
1RUY1 
1RUY2 


Carbon Steel-Zinc 
Plated Finish, Anvil 


%-1 
{in 
1%in 

2i 


in 
2 іп 
ЕШ 


Ye in 300 Ib 


3001 
300 1 
3001 
525 | 
525 | 


Ув іп 6501 


4HXY7 
b 4HXY8 
b АНХҮ9 
b 4HXZ1 
b  4HXZ2 
b  4HXZ3 
b АНХ74 


f Style - - Felt Lined, 
ost Caddy 
in 


Ўв іп 4001 


22ЕР57 


b 1RVB2 


Pyramid 25—Innovative design won't 
damage roof membranes. No tools or 
fasteners needed. Handle up to three 
12", two 3⁄4", or one 1" pipe or conduit. 


Recycled Rubber—100% recycled 
rubber is UV resistant, won't pene- 
trate roof material, and can accept 
screw fasteners for securing acces- 


sories. Suitable for supporting cable 


Pyramid op scr steel top trays, conduits, HVAC ducts, and pipe. 


accepts standard strut pipe clamps (not 
included). Electro-galvanized steel. 


Max. L Ww H Mfr. Item 
Load (Ib.) (in.) (in.) (in.) Brand Model No. 
Pyramid 25 
25 |b 5 1e in 4 hs in 3% in Nvent Caddy ^ PPRPS25H4  1CWHA4 
25 |b 5 ie in 4 Vie in 556 in Nvent Caddy ^ PPRPS25H6  1CWHS 
Pyramid 50 Ib 
50 Ib 1036 in 5 in 6in Nvent Caddy ^ RPS50H6EG ^ 1RVH6 
Recycled Rubber 
00 Ib 4% in 6 in 5 in Dura-Blok DB5 15E508 
500 Ib 9% in біп Sin Dura-Blok DB10 15E509 


Material 
Copper Electro 
Electro Electro- Galvanized 
Plated Galvanized) Malleable 
Cast Iron | Castiron | Cast Iron Iron 
Max. Item Item Item Item 
Pipe Size (in.) — Load (Ib.) Brand No. No. No. No. 
For % in Rod 
2 in nVent Caddy 1RVE2 — 1RVE1 — 
E n 300 Ib nVent Caddy 1RVE4 — 1RVE3 — 
nVent Caddy 1RVE6 — 1RVES — 
For 55-16 UNC 2B m 
% in nVent Caddy — — 1RVD5 — 
For % in Rod 
Yin nVent Caddy 1CWES3 1CWG7 1RVD4 — 
Vo іп — — — 22FP57 
% in 180 Ib nVent Caddy 1CWE4 1CWG8 — — 
3^ in — — — 22FP58 
{in nVent Caddy 1CWE5 1CWG9 1RVD6 — 
1 іп 180 nVent Caddy — 1CWH1 — — 
1 іп nVent Caddy 1CWE7 1CWH2 1RVD8 — 
1%in nVent Caddy 1CWE6 1RVD7 — 
1in 180 Ib — — — — 22FP59 
1 іп — — 22FP60 
2in nVent Caddy 1CWE8 1CWH3 1RVD9 — 
2in — — — — 22FP61 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


PLUMBING 
Strut Pipe Clamps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


csi 
Cush-A-Clamp Strut Clamps 


= Temp. range: -50? to 275°F 

Clamps absorb shock and vibration; reduce 
unwanted noise and galvanic corrosion in multiple- 
line runs. Thermoplastic cushion resists most oils, 
chemicals, and industrial cleaning compounds. Sizes 
up to 1%" have Controlled Squeeze design, which 
eliminates over-tightening and rotation. 


Material 
Electro Stainless 
Galvanized Steel 
Tube Pipe Max. Gold Туре 304 
Size Size Load L w Item Item 
(in.) (in.) (Ib.)" (іп) (іп.) Brand) Мо. No. 
—  W' 1,0001Һ Sain 1%in Zsi | 4MUZ5 | 4MUZ6 
— 9” 1,0001Һ 1 іп 1%in Zsi | 4MVF6 | 4MVF7 
— 9 1,0001Һ12%4іп 1 %in Zsi | 4MVF2 — 
— T 1,0001Һ14%4іп 1%їп Zsi | 4MUY8 — 
— ТИ" 2,2001b2 V&in 1%1п Zsi | 4MVA2 | 4MVA3 
— 1/7 22001b2?/«in 1% in Zsi — | 4MVC7 Electro 
— 5" 3,60010 6 %іп 1%in Zsi | 4MVJ3 | 4MVJ4 Galvanized Gold 
— © 3,60010 7% іп 1 зіп Zsi | 4MVJ9 | 4MVK1 22FP75 
V  — 1,0001)» %in 1%in Zsi | 4MUZ7 | 4MUZ8 
%” -- 1,000 lb %ain 1%in Zsi | 4MVF8 | 4MVF9 
w  — 1,0001Һ sin 1%in Zsi | 4MUZ3 | 4MUZ4 
9%”  — 1,0001р1 Yin 1%in Zsi | 4MVJ5 | 4MVJ6 
% 175" 1,0001Һ sin 1%in — | 22FP75 — 
3* -- 1,000Ibi!Y&in 198in 751 | 4MVF4 | 4MVF5 
%” 94" 1,000161 3%ain 198in Zsi — 4MVF3 
Ж” -- 1,0001) 1%6іп 1%in Zsi | 4MVK5 — 
7; w 1,00016 1 еіп 1%in Zsi | 4MVK6 | 4MVK8 
Ж” Ys" 1.000161 13аіп 1 віп — | 22FP76 — 
1  — 1,0001Һ 1 Яіп 1%in Zsi | 4MUZ1 | 4MUZ2 
1T  — 1.000101 6 іп 1% іп Zsi | 4MVA4 — 
T 17 1,000Ib1495 in 1 %in Zsi — 4MUY9 
1%" — 1.000161 3% іп 1 віп Zsi | 4MVAG | 4MVA7 
1W' — 1,000 Ib1 іп 1 зіп Zsi — 4MVA5 
19  — Т,0001Һ15%іп 1%іп Zsi | 4MVC1 | 4MVC2 
1W' -- 2,2001Һ19%4іп 1 зіп Zsi — АМ\А1 
1% -- 22001b2Y&in 1%in Zsi | 4MVC3 4М/04 
179 10" 2,2001b2?7& in 196in Zsi | 4MVC5 — 
2" — 2,200 TELS in 1 M іп Zsi | 4MVD2 | 4MVD3 
2" -- 2,2001Һ25%4іп 1%in — | 22FP77 — i 
2: -- 2200102 3% іп 1% in Zsi | AMVDG | 4MVD7 er) 
2%” 2" 2.200102 5% in 1 %in Zsi | 4MVD8 | 4MVE1 pe 
25€ -- 22001b3*win 1% in Zsi | 4MVE3 | 4MVE4 4MUY9 
27$ 2%" 2.200103 2%64іп 198 in Zsi | 4MVE5 | 4MVE7 
3 -- 2,2001Һ33%4іп 1%1п Zsi | 4MVE9 | 4MVF1 
3%" 3" 3.600103 6% іп 1%їп Zsi | 4MVG1 | 4MVG3 
4%"  — 3,600104 7% іп 1%in Zsi | 4MVH9 | 4MVJ1 
4%” 4" 3,6001Һ48/4іп 1%їп Zsi | 4MVH5 | 4MVH7 
5%"  — 3,001b5*7&in 1 зіп Zsi | 4MVJ7 — 
6  — 3,6001Һ6274іп 1 %in Zsi | 4MVK2 — 
* Maximum pullout load from industry standard 12-ga. strut channel. 
е Ріре Item 
M Size Тире Size (in.) H No. 
= Н nVent Caddy, Strut Cushion бат 
Electro-Galvanized Steel with Polypropylene Cushion 
1281/500in —  1RWK5 
Y; Copper Tube 1 281/500 in — . 1RVJ5 
% Copper Tube 1281/500in —  1RVJ8 
1 Copper Tube 1 281/500 in  — 1RVK2 
1RVJ5 = 22 Copper Tue 1 281/500in —  1RVK8 
1 27 Copper Tube 1281/500in -- 1RVK9 
N 3 Copper Tube 1 281/500 in -- 1RVL1 
4 Copper Tube 1 281/500 іп — 1Һ/12 
pm Jy in 1 1952 in 300К59 
% Copper Tube 1281/500in -- 1RVJ6 
Yin YCopper Tube 1281/500in  — 1RVJ7 
RS А Yin іп Copper Tube 1 281/500 іп — ТВҺ//9 
Vel t ANVIL 3i in 1281/500i — ТВҮКІ 
nven i с Tin — 1281/500in — 1RVK3 
DY 1 ДШ 2195 in 1 1%2іп 30UK60 
. боры 1% Copper Tube 1281/500in —  1RVKA 
Strut Cushion 1 Pipe 1% Copper Tube 1 281/500in --  1RVKG 
2in un 3 in 11952 in 30UK61 
Clamps and 4 in 595 in 195 іп 30UK62 
p Insulation 
Insulation Pipe Size Fits Tube Size М Thick. | Мет No. 
Anvil, Klo-Shure Insulation БОШ 
H Carhon Steel / High Strength TPO Plastic 
Couplings y Ж dhin Xin Us 
Absorb shock and vibration, s Тит An A 
reduce unwanted noise, and " " I ni in a mE 
prevent galvanic corrosion. Fit ү UE 1888 m ed 
standard 1%"W strut channel. y ж 2%in іп 29JF82 
Design helps ensure the cushi MEME гі; 
gn helps е cushion ж ж 2in Уп 29168 
remains in place. Corrosion- 3i Яп 29JF03 
resistant steel with elastomer 1%" к фиш іп ae 
cushion. Anvil items are carbon 1% 1% 3in Я in 29JF85 
steel with high-strength TPO 107 we — 3410 ип 22/88 
plastic. 2W 2%" 3%in 3^ in 29JF87 
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ы: < 
» " 
Hammer-On — ) ым Т” 
1RVG1 = 
sie Sze toai i 
H SL ize ize 0a T 

Tube and Pipe (2. (in) in 
Cl CADUY sink Ti е ani pe clam 

amps ER mm ROA 
SUPERKLIP TUBE AND PIPE CLAMPS 7 г in 23 D 18025 
Push the tube into the clamp to close and lock the = Xin 48b 18077 
pipe into place. Fasten with wood screw, dual- Hin "m ЕН т Ryza 
threaded screw with or without collar, nail with Tin 1Йіп 67lb 1RVM 
collar, or 1⁄4" threaded rod. Nonmetallic construc- {in 16m 8010 ТИГ 
tion is UV resistant and suitable for outdoor — 2n 90 lb 1ВУАА 
applications. White color. 2in - 92 IRVAS 
HAMMER-ON STRAP HANGER CLIPS ammer Öm Angle d Clip No. 
Clips support pipe or duct from flange with Angled Clip 1RVG1 
banding or strapping. Accept strap up to 11⁄4" Hammer Ma, CBE? 
wide. 1RVG1 is for pipe runs perpendicular to Item 
beam. 1RVG2 is for pipe runs parallel to beam. zore Pisce Pipe Cil No. 
ONE PIECE PIPE CLIPS Zh тон; 
Use for vertical and horizontal installations. Dus TM 
Copper-plated steel construction. 2in 1XJT3 


Strut Pipe 


Clamps sme aman el 


For securing pipe, tubing, and conduit to strut channel. 
Nvent Caddy and Anvil models have a heavy-duty, 1-pc. 
break-apart design with captive combo head machine 
screw. Approved Vendor models have a design to help 
ensure the cushion stays in place. 


^ 


Material 
Copper Electro Plated Steel Di-Chromate Plated Steel 
Pipe Max Item Max. Item 
Size Load Brand No. Load Brand No. 
У їп 40018 nVentCaddy 1ВМЕ2 40016 — 22FP65 
34 in 40018 ^ nVentCaddy  1RVF3 400 Ib — 22FP67 
1 іп - — — 40016 = 22FP68 
Tin 60018 ^ nVentCaddy | 1RVF4 — — — 
1in 600 Ib nVentCaddy ^ 1RVF5 — — — 
Tin 600 1b ^ nVentCaddy ^ 1RVF6 — — 
2 Vs in — — — 40016 = 22FP70 
2in 800 Ib nVent Caddy ^ 1RVF7 — — 
2Vin 800 Ib nVent Caddy 1RVF8 — — — 
3in 800 Ib nVent Caddy 1RVF9 — — — 
Steel 304 Stainless Steel 
Max. Item Max. Item 
Pipe Size Load* Brand No. Load* Brand No. 
Vs in 650 Ib Anvil 4HYD5 400 Ib  nVent Caddy 1RVR7 
Yin 650 Ib Anvil 4HYD6 60018  nVent Caddy 1В\Н8 
iin 650 Ib Anvil 4HYD7 60010 ^ nVentCaddy  1ВМВ9 
Tin 950 Ib Anvil 4HYD8 60018 ^ nVentCaddy — 1RVT1 
Twin 1,050 Ib Anvil 4HYD9 80018 ^ nVentCaddy 1Н/Т2 
2 vin 1,300 Ib Anvil 4НҮЕ2 80018 ^ nVentCaddy  1В\Т4 
2in 1,350 Ib Anvil 4НҮЕІ 80018 ^ nVentCaddy 1RVT3 
Зіп 1,150 Ib Anvil 4НҮЕЗ 8000 ^ nVentCaddy 1Н/Т5 
4in 1,550 Ib Anvil 4HYE4 1,00018 — nVentCaddy 1Н/Т6 
* For Anvil items the Max. Load (Ib.) refers to max. pullout design load. 
" " 1RVB7 
Superfix Cushioned 
Pipe Clamps $ Aa 
= Temp. range: -58? to 230°F Een CAD 
Use for suspending stationary noninsulated Pipe Tube Мах. Пет 
ipeli i ize ize 0а 0. 
steel and copper pipelines. Innovative 228—208 ann? 
hinged design eliminates the need to %п п 180 lb 1RVB8 
i i i i — hin 180b 1RVB9 
disassemble the clamp prior to installation. zu MU ТМД 
EPDM rubber sleeve provides an average of —%in — iin 180 lb 1RVC2 
20dBA noise reduction. Welded 9%" cap nut іп i “in 180: ^ 1RVC3 
ROB lee ten Ж” cap nut — v5 eit 31801 — JRVER 
allows easy attachment to threaded rod. Tem = 18016 1RVC5 
Corrosion-resistant electro-galvanized steel E 2in TD D TNCS 
construction. Conform with Manufacturers — —— 534i 300b 1RVC8 
Standardization Society (MSS) SP-58 And 27 in - 300 р m 
SP-69 (Type 12), Fire Rating according to — —3:7:5 4i — 30015 1BVD2 
DIN to EN13501-1:E. Ain -Һң 3000 _ 1RVD3 
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| PLUMBING 
АТАМЕН COM Cushioned Clamps, Duct Straps & Pipe Couplings 


CAD 


Hanging and 
Duct Straps 


Hanging Straps—Have alternating 31" 
nail holes and 1⁄4" bolt holes for multiple 
mounting options. 


Li 


Cush-A-Nator 
Cushioned 


Duct Strapping—Use for hanging duct- 4NCD7 
Clamps work in HVAC applications. 
Standard High Temp. Hanging 
= Temp. range: -50? to 275°F (Standard) Л Straps н 
= Temp. range: -65? to 340°F (High Temp.) Material (М ft) Gauge | No. . L Item 
Rugged steel clamps have a durable thermoplastic rubber cushion that resists 304 Stainless 101 2 ARCET Material №. inm) Gauge allis 
high heat and provides long life against vibration fatigue. Cushion is self- Steel 100ft 20 | 4NCC8 304 Stainless in 10ft 24 | 4NCE3 
Бен "T ; Seti 1008 24 | 4NCD3 Steel Tin 1008 20 | 4NCD9 
aligning and has a built-in squeeze control to help provide evenly distributed Copper 251 — — | 5P127 iin 1001t 24 | ANCES 
pressure around the pipe or tube for a secure fit. Clamps include hardware NUI | Ain 109, 21 E 1 in 108 20 eua 
and come with a standard or high temp. elastomer cushion. Meet MSS SP-58 Nn 107 20-|-ANCCS- Galvanized “Тіп 1004: 20 | ANCD7 
and MSS SP-69 (Type 58). Galvanized 101. 2 anca Steel ! іп ТІН 2 ET 
ee In 
304 316 100ft 24 | ANCDi Tin (00ft_ 30 | 4МСЕб 
Plated | Stainless | Stainless 
М Ted Steel Steel 
ipe ет ет ет H 
Jube Size Size L w H No. No. No. Pipe Straps 
andar 
= van 131 in І 22 іп 33KF73 33K61 0 338046 ELECTRO-GALVANIZED STEEL, 
= 4 |n w/in 06 In - =| 
= iin i/6in 2.34іп | 33KF75 | 33KG12 | 33KG48 1-HOLE/2-HOLE : | Ly 
= E in 242 in Al in eu EAE ЕКІДЕ Recommended for supporting horizontal runs 4 
= Ш 3.95 т — 479in | 33KF78 | 33KGi6 | 33KGs2 | Of piping from the face of a structural member. = 
Vain = 0.62in 0.98 in | 33KF46 | 33KF82 | 33KG19 Fastening hole in strap may be above or below 
Sein = 0.82in  1.13in | 33KF47 | 33KF83 | 33KG20 ; 1cwcs 
Vin = 094in  1.34in | 33KF48 | 33KF84 33KG21 pipe. 
% in = 1.06in 1.54іп | 33KF49 | 33KF85 | 33KG22 
vin = i2in 1.68in | 33KF50 | 33KF86 33KG23 GALVANIZED STEEL, 2-HOLE 
7 in = i31in 1.82іп | 33KF51 | 33KF87 | 33KG24 TTC ; L 
Tin - 144417 19510 33KF52 | 33KF88 ^ 33KG25 Use to secure CPVC pipe in a horizontal posi 
1 А in — тп 208 in BK zm EC tion on the bottom of structural wood beams, - 
4 In = in 21 In " i 
136in = ет 182i 2041 33KF55 | 33KF91 | 33KG28 | O ON steel with hanger tab іп the upward — 
1 ? іп - j 1.95in 2.47іп | 33KF56 | 33KF92 33KG29 position. Can also be used as a guide to limit = 
1% in = 2.07 in 2.6in | 33KF57 | 33KF93 | 33KG30 i i i i 5P128 
Tin = 2n 2-731: 33KFG5 ^ 33KF04 ^ 33KG31 movement of a vertical CPVC pipe with tab in 
T%in = 232in  2.86in | 33KF66 | 33KF95 | 33KG32 the vertical position. 
2 іп = 25/in  3.23in | 33KF58 | 33KF97 | 33KG34 с 
иш = Zeem ЗЫП Зака ЗИН КЫЫ | MEAWY-DUTY AND COPPER, 2-HOLE 2-е 
In = .021П .ӨГІП à 
2% in = 3.07in  392in | 33KF61 | 33KG02 | 33KG38 Help secure tubing to walls, studs, etc. and help form Rod Sk Пет 
— iir inr RUM Qe Qe] ада тана TT apg 
2T% in = 332in 4.17іп | 33KF69 33KG03 33KG30 4" straps are 3 ga. Zinc-plated finish is more corro- д, EAE] 
3in = 3.57in 4.42 in | 33KF62 | 33KG04 | 33KG40 i i i : i i z 
ЗИП = SeA 4491 - КЕ | 33KB05  33KGd1 sion resistant than plain steel; 304 stainless provides 5 5Р181 
3 іп = 395in 4.79іп | 33KF70 | 33KG06 | 33KG42 better corrosion resistance than zinc-plated. Copper T 25135 
Ш = 48Гіп 5540 | S9KFO | 33KG08 | 33KGM | straps sold 5 per pack, all others sold each. TW | 5p134 
i > ; Т0" 5P135 
High Temp. 
— 1 in 232in 2.86іп | 33KG85 | 33KH23 | 33KH58 Heavy- Pre- 
Ti in - 0.62in 0.08іп | 33KG55 | 33KG91 | 33KH28 Electro- Galvanized) Duty 304 Galvanized 
36 in — 0.82 in 1.13 in 33KG56 | 33KG92 | 33KH29 Galvanized Galvanized ^ Steel, Stainless [Heavy-Duty Heavy-Duty Steel, 
Yin = 0.94 in 1.34 in 33KG57 | 33KG93 | 33KH30 Қ Steel, Steel, Single Hole) Steel Plain Steel Zinc-Plated| 1-Hole 
5$ in — 1.06 in 1.54 in 33KG58 | 33KG94 | 33KH31 Pipe | 1-Hole/2-Hole | 2-Hole Wrap Strap 2-Hole 2-Hole 2-Hole Clamp 
Yin = 1.2 in 1.66іп | 33KG59 | 33KG95 | 33KH32 Size | Item Item Item Item Item Item Item 
Ain = 131in — 182in SINGU SIE 33KH33 (in) ics No. No. No. No. No. No. 
Tin = 1.44in 1.5іп | 33KG61 | 33KG97 | 33KH34 d — — = = = — 
Twin = 482i —57in 208іп | 33KG62 | 33KG98 | 33KH35 x — — — ANCAS | 4KJV8 | 4KJW8 | 1CWC8 
{in = à 17 in 221in | 33KG63 | 33KG99 | 33KH36 y E AHYC9 | 4HYC4 | 4NCA6 | 4КЛ9 | 4KJW9 | 1CWDi 
136in = 182i  234in | 33KG64 | 33KH01 | 33KH37 Ша = 4HYD1 | 4HYC5 | 4NCA7 | 4KJWi | 4KJX1 | 1CWD2 
Tin = 1.95in 2.47іп | 33KG65 | 33KH02 | 33KH38 A = 4HYD2 | 4HYC6 | 4NCA8 | 4KJW2 | 4KJX2 | 1CWD3 
Tin = 2.07 in 26in | 33KG66 | 33KH03 | 33KH39 T9 = AHYD3 | 4HYC7 | 4NCAQ | 4KJW3 | 4KJX3 | 1CWD4 
2in — 245 in 3.04 in 33KG69 | 33KH06 | 33KH42 2 р — n 4HYD4 4HYC8 4NCC1 4KJW4 4KJX4 1CWD5 
2 іп = 25/in  323in | 33KG70 | 33KH07 | 33KH43 2W | 4KJX8 = = 4NCC2 | 4KJW5 | 4KJX5 — 
2*6 in = 3.07in  3.92in | 33KG74 | 33KH11 | 33KH47 3 | 4NCA3 7 — = 4NCC3 | 4KJW6 | 4KJX6 — 
3 іп — 357in 4.42іп | 33KG77 | 33KHi4 | 33KH50 4 ANCA4 = = ANCCA | 4KJW7 AKJX7 = 
4in = 445in  5.11in | 33KG79 | 33KH16 | 33KH52 * 2-hole straps. 
= 
a AWWA Pipe 
Smith: Blue Couplings 
= » Max. pressure: 250 psi 
Ductile-Iron = Temp. range: -20° to 180°F 


» Nitrile gasket 
a Vacuum rating: 28" Hg 


Couplings 


= Temp. range: -20° to 180°F No. of Fitting Item 


MAU : Fitting Length Can join pipes with up to 1.65" Pipe Size - Pipe Fitting Bolts Length Мо. 
Join pipe with no special prepa- " Pipe, 1% in 5 in [ їп H in of pipe differential using a single ш to a in 2 4 in БЕН? 
ji | imi i ize - Pipe em em em em А 64 ІП to ^32 ІП ІП 
ueque GERNE WI D LE | mz 
р A in = = heavy cast ductile iron and epoxy 3 ?2%a into 4 ып 4 5іө БЕМН5 
i i 1 = 4NWX4 — 4NWX5 А қ A Ya i 19251 TT 
dampen vibration. Meet ASTM int | ANWXS-|—— — | ANWXI- | coated to resist corrosion. 54" bolts. re Saye 4 Cis BENE 
АЗОТ АТМ А536, NSF6T,and 2л | = ТШШ ТҮН РП | Meet AWWA C219, ANSIA21.11, теба т 2б ЫШ 
in = 4 in 10 64 ІП 2 In 
ASTM А53С. 4 — | ANWYS |4NWYG | 4NWY7 | NSF 61, ASTM A-536, ASTM 633-78. — 27 по 14% in 8 7%п SENJO 
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PLUMBING Scan. Order. Done. BE 


Pipe Couplings, Hanger Plates & Beam Clamps Details on page A1. 
Grip- “е E "S 
Straub д: j"* 2 
ааш! ДЕ SS x Hanger Plates "е 
the right connection 
E E ws and Brackets 
rip an rap- 5 н For a complete list of standards and 1RUR9 | 1RUYS 
" pen-Flex md ч a 
Around Pipe re 22 ; 
= ize i e 
Couplings -Pipe No.of Fitting Нет ше? 
Fitting. Bolts Length Мо. CEILING OR WALL PLATES support hanger rod. Two #43 wood drive screws 
» Max. pressure: 232 psi Grip L Pipe Coupling; EPDM Gosker 
- p» " 34 in 15/міп 5M Structural attachments to support are necessary for proper support. 
= Temp. range: -4° to 212°F, Tin ci STAB hanger rod from a ceiling or wall | , 
except 452Y10 to 452Y20 TA in 2 Wl in 5MTA7 t М {н 11. 2. ш oe shear and 
are -4? to 180°F im 2 3m ud EYE SOCKET ROD HANGER js strength when fastening to the si 1. m 
» Vacuum rating: 28" Hg m 2 iab Ш SMTCO Structural attachment used to join ius * еп! Load (Ib.) No. 
А " * x Hing or Wa а 
Join plain-end pipes without special — 4i jon БИТ? hanger rod to a structure. Vein Месо Galvanized Cast Iron 180 1b 4UEG9 
Я i in 64 ІП 1 
preparation or special tools, and біп 43911 SMTCA | HINGE ROD HANGER PLATE Gals or Wall Fed Novae PS —  — ——— _ 
create a leaktight seal. Reusable gin 5395 in 5МТС5 Hinge tvpe h lat it Win Copper Plated Malleable 180 Ib 4НҮКТ 
couplings dampen vibration and Grip L Pipe Coupling, Н Nitrile Basket Inge type hanger pla 65 are sult- 3s in Malleable Iron 180 Ib AHYK8 
; ең ип 1ле іп 452ү able for attachment to ceiling or wood 3-76 Galvanized Steel 180 Ib 4HYK9 
handle pipe misalignment. Meet Tin 1 176 іп ME - Copper Electro 
Tin 21%; іп 452Y12 beams. ¥ in Plated Cast | 180 Ib 1RUY9 
ASTM 1478, TY2, CL2, 1З. Теп 2795 in 452Ү13 Ain Electro- sanis Cast Iron 180 Ib 18071 
GRIP-L 2in 3i 4514 | IRON SIDE BEAM BRACKET Ysin Cast Iron 18010 18072 
В 25in 2 Зп 452115 е Socket Rod Hanger 
Couplings create a pull-out resistant 3 п құстан ла | Use for attaching pipe or conduit to steel n Pre Galvanized Stee 250 Ib TRUR9 
4in 3 іп 452Ү17 | or wooden beams. Yin Pre-Galvanized Stee 760 Ib {RUTI 
seal. Couplings and bolts are 316 5in 4%cin 452Ү18 Hinge Rod Hanger Plate 
stainless steel. gin A pein 452118 | OFFSET EYE SOCKET ROD HANGER An И айе Iron 80 22FP84 
64 4... 
OPEN-FLEX Pen c brin Pipe Structural attachments join hanger iow Side бап Басе лоп 
30455 casing with split gasket im lasket Sacs | rods to a structure with full vertical rod in Malleable Iron Le Rec 
: н : adjustment. н 
design allows coupling to be installed 575: gin SMICT ! $4 in Malleable Iron „760 wag Screw. guy 
without pipe disassembly. Not pull-out _3in_ 2 3 іп 5МТС9 SIDE BEAM ROD HANGER Offset Eye Socket Rod Hanger 
А " > i 45/54 | T wi H 
resistant. Couplings are 304 stainless 4 n ыл i SMTDI— | Prethreaded structural attachment EASE апеей steel 250 1b _1RUT2 
steel, bolts are galvanized steel. біп 41%іп 5МТ02 _ | fastened to wall or the side of а joist to _% in Steel 250 Ib 1RUY8 
T E y 
RA qa T 
nvent ANVIL 1XJR3 | ` 4HYF8 Г 4HYE8 
Beam Clamps im бе); ao! у 
Note: Setscrews must be tightened and With Setscrew and Locknut— = = 
torqued onto the sloped side of the I-beam. Мах, joist or flange thickness: 11⁄4", Rod L | Мах. Нет 
UNIVERSAL except 4HYG6 to 4HYG9 are 1916". Size (in.) Material Load (Ib.) Brand No. 
Beam Clamps 
Structural attachment for top or Meet Fed. Spec. A-A-1192A (Type LIRE в Malleable Топ 400 Anvil 4HYF9 
x -H- 2 niversal Beam Clamps 
bottom of metal beams, purlins, 19 and 23), WW-H-171-E (Type Жіп % in Cast ron 100 for Bottom, 250 for Top of Beam — nVent Caddy 1XJR3 
channels, or angle iron. Hardened 23), ANSI/MSS SP-69, ANSI/MSS Jin Cast Iron Top of Beam 500 and Bottom 250  nVent Caddy 1RUY3 
steel setscrew. Max. flange size: 34" SP-58 (Type 19 and 23), UL and Ain Ain Stainless Steel 500 nVent Caddy 1RVR5 
el Setscrew. . tange size: 74 . A 4 lin Cast Iron Top of Beam 500 and Bottom 250 nVent t Caddy 1RUY5 
Meet Fed. Spec. WW-H-171 (Type C-UL Listed, FM Approved; except ain Wal eab e ron E mem ‘an 
4 |n 2111855 otee! А пуепї са 
23) and MSS ANS/MSS-SP-58 (Туре 4HYG6 to 4НҮ69 meet Fed. Spec. in >in — Malleable ion #10 72279 
19 and 23); install in accordance A-A-1192A (Type 19), WW-H-171-E Ain Cast Iron Top of Beam 950 and Bottom 760 nVent t Caddy ARUYA 
); s 19), ANSI/MSS SP-69, and C-Clamps with Setscrew 
with ANSI/MSS-SP-69. 1 2. ап йт Маје ron 400 Anil НҮН 
Ei . n 4 In alleable Iron nvl 
C-CLAMPS WITH SETSCREW a 2 in Malleable Iron 440 Ап —4HYG2 
-TO- Ув in В 
Attach to W and M beams. Hardened GHANNEL-T0- BEAM umm te E ХЫ БІЗ 
steel setscrew. Meet Fed. Spec. Attaches to beam and supports strut. — '-Cramps with Setscrew and Locknut 
А-А-1192А (Туре 23), WW-H-171-E  MULTIFLANGE TUNE Galvanizad 400 — — 22FP81 
Type 23), ANSI/MSS SP-69, and 1946 in Ductile Iron 250 at Bottom, 500 at Top Anvil 4HYE5 
epee SP-58 (Type 23) UL Structural attachment to bottom аиа 2n АНТ — ABYF? 
SD S Дыр of purlins and beams to support туп 2 Ма ваб ron 400 Ami АНҮН = 
and L- Isted. 78 SIZE IS threaded rod. Swivel feature for біп Zinc Galvanized Stee nvi 
р : : 134in Ductile Iron 760 at Bottom, 950 at Top Anvi 4HYE7 
Approved. sloped roofs. UL Listed for fire 1% in Malleable Iron 400 Anvil 4HYF2 * 
C-CLAMPS WITH SETSCREW protection applications (max. 3" amen ve Ductile Iron 760 at Bottom, 950 at Top Anvil  4HYE6 
AND LOCKNUT Schedule 40 steel pipe). 2%in Zinc Galvanized Steel 380 Anvil 4НҮН2 
56 in 2in Malleable Iron 440 Anvi 4HYF3 
For structural attachment to top or — PURLIN 6 2n г ae ron 440 Ani 4HYEA * 
onom o DER Е Attaches to lower flange of metal ЕШ аа 500 BUT — AHYFG * 
А . i j o Wide Mouth C- clamp with TT and Locknut 
Steel setscrew. Meet Fed. Spec beams or puriins pa 45° flanges % in 1 in Ductile Iron 250 at Bottom, 500 at Top Anvi 4HYE8 
` | р up to 2" long and 90? flanges up Ye in 134 in Ductile Iron 760 at Bottom, 950 at To Anvil 4HYE9 
p 
WW-H-171 (Type 23) and MSS АМ$ to ү ух", Hardened steel setscrew. — зт ЗШ Ductile Iron 1200 Anvil — ron 
“ср. Қ t B à 
MSS-SP-58 (Type 19 and 23); install Meets Fed. Spec. WW-H-171 (Type Win In Ductile Iron 1.600 Anvil AHYG8 
in accordance with ANSI/MSS-SP- 23) and MSS ANSI/MSS-SP-58 (Туре ii 2 in в Ductile Tron 1.600 Anvil —4HYG9 * 
34 cize j z А annel-to-Beam Clam 
ER CHORI BM Approved; 19 and 23); install in accordance %in3 іп Zinc Galvanized Steel 1200 Per Pair nVent Caddy 1XJR4 
WIDE-MOUTH C-CLAMPS with ANSI/MSS-SP-69. Mmmm g S баһапігей Steel 1,200 — — 22FP82 
н . : ultiflange Beam Clamps 
Use under roof installations with bar BEAM CLAMP STRAPS "а in З Y^ in Electro-Galvanized Steel С and Z Purlins 200 and Flat Flanges 160 — nVent Caddy 1RVG3 


Ё К % in З % in Electro-Galvanized Steel С and Z Purlins 200 and Flat Flanges 160 — nVent Caddy 1RVG4 
Retainer straps for universal clamps. Purlin Clamp 


л i ;, 2in Cast Iron 400 nVent Caddy 1RUY7 
Field bend and use jam nut over win Malleable iron 400 — > D2FP83 


hanger rod to secure. Add 2" width Beam - Straps 


joist-type construction; or attach to 
structural shape flanges, with the 
vertical hanger rod offset from the 


п of flange to determine min.stap — 40 anced Si = "уеп Cod арав 
length. Фіп 12in Pre-Galvanized Steel — nVent Caddy 1RUR8 
2830 GRAINGER. Find even MORE on Grain er.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ППТ * Zinc-plated finiti. 
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CAD 


= 3 
Smith lan 
Pipe Repair Clamps 
Use to repair pipe without dismantling connections and to join pipes without 
threaded connections. Have 304 stainless steel band and Nitrile gasket. 


Redi-Clamp® 


4NWP2 Full Circle 


4NWT8 


Redi-Clamp—Use for repairing pinhole leaks, punctures, and splits. Drop-in 
bolts allow easy installation. Ductile iron lugs and carbon steel nuts and bolts. 


Full Circle—Fabricated stainless steel lugs can be installed in tight spaces and 


may be used to join plain pipe of the same diameter. 304 stainless steel stud 
bolts. Single-band clamps have 360° gasket seal for support, and a "keeper 


PLUMBING 
Pipe Repair Clamps & Vibration Reduction Clamps 


Two Bolt 
24T954 


Single Bolt 
24T944 


304 Stainless Steel Pipe Repair Clamps 
For safe repair of cold and hot water lines. Clamps provide a positive seal and 
have plated malleable iron lugs and a neoprene gasket, except 3- and 4-Bolt 
Clamps have a gridded Buna N gasket. All models are tagged with pipe size. 


ài уне А „Pipe Bolt Item Bolt Item 
bar" that helps close clamp during installation. Steel nuts and bolts. i in) Size (in.) No. Pipe Size (in.) Size (in.) No. 
Redi-Clam Single Bolt - 3" Length Three Bolt - 9" Length 
à % np i 36 247944 34 5WMP4 
Pipe ee te kote | emt РА 247045 1 - 5WMP6 
i J; 247046 Л 
Size mE No. No. No. 1 %x3 241947 11 Ead 
T numer ЖЗ = = rA 24700 2 BWMR2 
1% | 4NWP4 4NWP5 = = 2 1 
2' | 4NWP6 4NWP7 4NWP8 4NWP9 % 217451 28 MEA 
3 | ANWRi A4NWR2 4NWR3 4NWR4 2 %х4 
4' | 4NWR5 4NWR6 4NWR7 4NWR8 3 24T952 3% s 5WMR6 
H 4 247053 4 5WMTO 
6 4NWR9 ANWTI 4NWT2 4NWT3 E 
8 | ANWTA ANWTS ANWTG ANWTI Ten ВОН - 6° Length un 3 SWMT2 
Full Circle, Fabricated Stainless Steel Lugs Full Circle, Single Band Ductile Lugs А %х3 217015 Four Bolt - 12" Length 
à d 1 5WMP5 
7Y2inLength| inLength |15 іп Length 7 7 іп Length| in Length | 15 in Length ie 217051 ҮЙ % WMP? 
Pipe Item Item Item Item Item Item 2 4795 1 
Size No. No. No. No. No. No. 2 241059 17 MH 
2' | ANWTS 5] 646 ANWTS ANWNA SLGK7 ANWN2 27 %х4 21Т950 2 
3 ANWUT 5LGJ7 ANWU2 4NWN3 5LGK8 ANWN4 2% SWMR3 
4 | A4NWU3 5LGJ8 4NWUA 4NWN5 5LGK9 4NWN6 4 24T962 3 5WMR5 
6 | ANWUS 5LGJ9 4NWUG 4NWN7 5LGLO 4NWN8 4 As 5WMR9 
8' | ANWU7 5LGKO 4Nwus 4NWN9 5LGL1 A4NWP1 5 5WMT1 
10 | 5LGKI 5LGK2 5LGK3 5LGL2 5LGL3 5LGLA 6 5WMT3 
12 | 5LGK4 5LGK5 5LGK6 5LGL5 51616 51617 8 SWMT7 
_ терце en: 
Single, 
Weld Plate . Mounting Rail 
2UKP6 Twin, 2UKW5 FOR TUBE 
Weld Plate Item 
2UKR9 Tube Size L Ww H No. 
“ Twin, Weld Plate 
E teel Hardware 
Steel Hard 
zi п ТЕП 1695 2ШК1 
ң “=, „ = э 
H біп .16 in /Tin 
Weld-Plate and Rail-Mount к=з» 1. No. Wm Hen. лот Hn ДЫ 
H 1 H Steel Hardware | En D In 1410 
Vibration Reduction Clamps 81/100 in T96in Т.6111 2UKW8 1012: ыз П 24 П guns 
a Max. pressure: 1500 psi SU ТЫП 12m БЛП ОН twin — 433in 58iin 20КТ8 
= Temp. range: -22? to 194°F 121/0in  2.75in 2.52 in 2UKX2 FOR PIPE кч 
Easy-to-assemble clamps are welded in place or rail FOR TUBE Item Pipe Size w H No. 
mounted to secure hoses, piping, and tubing. Ribs in Tube Size L w H No. Sine Wela Piate 
clamp bore and polypropylene cushioning reduce wear single; Weld Plate Vin 2441 тёп  2UKR4 
due to vibration, rubbing, and chafing. Meet ASSE Yain T4Tin 125in 2UKP1 “in 2.36 in А 1.88 in 2UKRS 
341 T 7 Tin 2.83 in 1.2in 2.52 in 2UKR6 
standards. АШ Arn Tean ДЕ Т0 —283in 252in — 2UKR7 
А øn 165 in i54in — 2UKP4 Lemn = s doin 283 in — 2UKRB 
Smooth Bore, Single—Chamfered, smooth core іп 204i уор 16111 2UKP5 Stainless Steel Hardware ТЕП "— 
helps to reduce wear and extend the life of hoses. mn n tetin ЖР | И D 1221 П 12in — 8s —2UKNS 
x Р T ^84 "EST ingle Line, Rail-Mount 
Single Clamps—Recommended for systems without —17 in — 282m 2821 ПРЕ Steel Hardware 
i 351 Bin 2.04 in TT in 2UKV9 
dynamic loads. 2in 3.46 in 2.83 in 2UKR1 Yon 236in aS in 2UKW1 
. PES Stainless Steel Hardware 1i 2837 12i 2:551 2UKW2 
Twin Clamps—ldeal for general-duty applications a in 747 in 7.25 in ELE 1 van 293 Ш m 255 Ш 2UKWS 
subject to moderate levels of shock and vibration. Yin 18 0— 12п han URS 1% in — —3 46 in 283in — 2UKW4 
A Р i | ; Tin 2.04 in T6tin 2UKN5 Twin, Weld Plate 
Single Line, Rail-Mount—Use with steel mounting _ single Line; Raii-Mount steel Нагёнаге, - — ТІР 
rail 2UKWS (sold separately) to install multiple clamps -Steel Hardware ru —Q ТЫШ 12^ a КЗ 
side-by-side. Once mounted, clamps can be slid along Thin 204 in 161 in 2UKV1 кет 
і i ; Тіп 204in | 12in — 1.61 in 2UKV3 L H No. 
rail for proper alignment. TER 283 in 257i URS Maury Ralls 0. 
2in 3.46 in 2.83 in 2UKV6 39 in 28 mm 11mm 2UKW5 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2831 


PLUMBING 
Pipe Clamps, Cushioned U-Bolts & Safety Shields 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Anti-Corrosion 
Tube Clamps 


» Max. pressure: 2000 psi 
= Temp. range: -13° to 194°F 


RisTAUFF) 


Double, Stacking 
4TLA3 


Twin, Weld 
Plate 
4WFZ3 


Feature corrosion-resistant 316 stainless steel 
material with a clamp body that’s flame-retardant, 
UV-stabilized construction. Designed to reduce the 
effects of pipe corrosion and have drainage chan- 
nels to aid in water dispersal. Meet API RP 552, 
NACE SP 0108-2008, dimensional standards to DIN 


Single, Bolt 
Plate 
4TKW1 


Pipe Clamps and Supports BEHRINGER 


Use to secure tubing and pipe, while 


Single and Double Clamps with 


reducing noise and vibration. 


Santoprene Insert—Smooth bore 


Bolt Plate Mounting—Include a base 
plate with bolt holes to secure clamp. 


Rail Mounting—Can be mounted 
directly to a single channel using rail 
nuts. 


Weld Plate Mounting—Clamps 


helps prevent bacteria and debris from 
collecting; also dampens and absorbs 
vibration. For high-purity and wash- 
down applications. 


Single Clamps with Polypropylene 
Insert—Heavy-duty clamps with- 
stand shock and vibration of hydraulic 
systems up to 5000 psi. 


Twin Clamps with Polypropylene 
Insert—Use to manage multiple 
lines; withstand shock and vibration of 
hydraulic systems to 1500 psi. 


FOR TUBE 
Tube 
Size L М H Е 
Single, Weld Plate — Polypropylene Insert 
304 Stainless Steel Hardware 


49AG22 
3015-1, and fully interchangeable. 
Item Item 

Tuhe Size L w H No. Tube Size L W H No. 
Anti-Corrosion Strut Mount Standard Clam іп 1.65in 1.65 іп 1.69 іп 49AG07 

Үйіп 1.54іп 1.54in 1.4іп 494622 yin 1.97 іп 1.97 іп 1.81 іп 494009 

Yein 1.54in 1.54іп 1.4іп 49AG24 Tin 1.97 in 1.97in 1.81 in 49AG13 

Yin 1.77 in 1.77 in 1.63in 49AG27 T%in 2.8іп 28in 2.68in 49AG17 

Ain 2.05іп 2.05 іп 1.75in 49А633 1%іп 28in 28in 2.68in 49AG19 

Tin 2.05 іп 2.05 іп 1.75іп 49AG37 12mm _ 1.46 іп 1.46 іп 1.46 іп 494002 

1%in  28in 2.8іп 2.62in 49А643 15mm _ 1.65 іп 1.65іп 1.69іп 49AGU6 

12mm 1.54іп 1.54іп 1.4їп 494026 18тт 1.65іп 1.65іп 1.69in 49AG08 

25mm 2.05іп 2.05 іп 1.75іп 49A636 20mm 1.97іп 1.97іп 1.81in 49AG10 
Anti-Corrosion Strut Mount Twin Clamp 25mm  1.97in 1.97in 1.81 in 49AG12 
Vinx'Ain 1.42in 1.42in 1.55 іп 49AG58 30mm  2.36in 2.36 in 2.05іп 49AG16 
¥inx %in 1.42in 1.42in 1.55 іп 49AG59 35mm  28in 2.8іп 2.68in 49AG18 


Yinx іп 2.09in 2.09in 1.61in 49AG62 
linxiin 2.64in 2.64in 2.01in 49AG68 
Anti-Corrosion Weld Mount Standard Clamp 


Anti-Corrosion Weld Mount Twin Clamp 
VinxiAin 1.46in 1.46in 1.61in 49A646 
ФіпхФіп 1.46in 1.46 in 1.61in 49AG47 


Жіп 1.46in 1.46in 1.46in 49AF97 Winx ¥in 2.17 in 2.17 in 1.73in 49AG50 
Yin —146in 1.46in 1.46in 49AF99 Yinx Yin 2.76in 2.76 in 2.13in 49AG53 
Yin 1.65 іп 1.65 іп 1.69 іп 49А003 
віп _ 1.65 іп 1.65 іп 1.69 іп 49AG05 


Alpha Series 


Cushioned U-Bolts 


Zinc-plated steel, full-contact hangers provide 
total load distribution and eliminate knife- 
edge loading. Bolts prevent lateral movement 
and provide a positive lock. 


316 Stainless 


include weld plate for welding directly 
to the support structure. 
FOR TUBE 
Tube Item 
Size L w H No. 
Double, Stacking — Santoprene Insert 
316 Stainless Steel Hardware 
T 3.34" 2.63" 4ТК75 
2" 3.94" 2.63" 4TLA3 
2" 5.0" 1.22" 438 ATLA4 
2%" 5.0" 4.38" 4TLA6G 
3 5.0" 4.38" 4TLA8 
Single, Bolt Plate — Santoprene Insert 
316 Stainless Steel Hardware 
үлі 4.88 2.88" 4ТКМ/5 
yr 4.88" 2.88 4ТКМб 
V 3.5" 1.63" 4TKW1 
y 4.88" 2.88 . 4TKW7 
yr 4.88" 2.88" 4TKW8 
yr 3.5" 1.63 . 4TKW2 
y 4.88" 2.88" 4TKW9 
Ж 4.88" 2.88" ATKX2 
Ы 3.5 1.22" 1.63" 4TKW4 
T 4.88" 2.88 ATKX3 
TW 4.88" 2.88" 4ТКХ5 
їй" 488 2.88 . ATKX7 
a 4.88" 2.88" ATKY1 
2" 6.5" 1.63 4TKYZ 
2%" 6.5 4.63" ATKY4 
3 6.5 4.63" ATKY6 
4 7.19" 5.05" ATKY8 


Single, Rail Mount — Polypropylene Insert 
304 Stainless Steel Hardware 


yr 2.25 1.69 — 4WFR5 
yr 2.25" 1.69" 4WFR6 
y 2.25" 1.69" 4WFR8 
ув" 2.25" 1.0 4WFT1 
y 275 1.25" 219  AWFT3 
V 2.75" 219: 4WFT6 
T 2.75" 219: 4WFT7 
iw 334 2.69" — 4WFU1 
iw 334 2.60 — AWFUS 
2" 45" 178 3.88 . 4WFU7 
234" 4.5" А 3.88 4WFV3 
30-mm 2.75" 125 2.19" 4WFT9 
Carbon Steel Hardware 
ув" 2.25" 1.69 — 4WFG9 
y 2.25" 1.69" 4WFH2 
yr 2.75" 2.19 4WFH6 
V 2.75" 125 219 . 4WFH9 
T 2.75" 219 AWFJi 
iw 334 2.69" 4WFJ4 
1 337 2.60 — AWFJ6 
2 4.5" 3.88 — 4WFK2 
2W 4.5" 178 3.88 — 4WFK3 
2%" 4.5" А 3.88 ДМЕК5 
291 4.5" 3.88 .— 4WFK6 
20-mm 2.75 1.25 2.19" 4WFH7 
3 6.0 225% 51% 4WFK8 
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ile 3.38" 1.25" 1.5" 4WFN3 
Tw 4.0" Б 30 4WFN6 
1%" 5.88" 175 4.25" 4WFP1 
2 5.88" ` 4.25" AWFP4 
3 7.38" 225 5.5" 4WFR1 
4 10.0" 3.0" 7.63" 4WFR3 
Carbon Steel Hardware 
Ww 2.88" 2.0" 4TLC1 
yy 2.88" 207 4WFD5 
y 2.88" 2.0" 4WFD7 
yy 2.88 207 4WFD9 
yr 3.88 125 To 4WFE2 
ИЗ 3.38 15" 4WFE5S 
T 3.38" 129: 4WFEG 
iw 4.0" 3.0" AWFE9 
iv 4.0" 3.0" 4WFF2 
iW 588 4.25" AWFF4 
2" 5.88" 4.25" 4WFF6 
2W 5.88 175 425  AWFF8 
210" 5.88" 4.25" 4WFG1 
27" — 5.88 425 . 4WFG2 
3%" 7.38" 2.25" 5.5" 4WFG5 
LUN 10.0" 3.0" 7.63" 4WFG7 
20-тт 93.8 125 1:6" 4WFES 
3 7.38" 2205 5.5" 4WFG4 
30-тт 3.38" 1.25" 1.5" 4WFE8 


Single, Weld Plate — Santoprene Insert 
316 Stainless Steel Hardware 


у" 3.34" 2.88 4ТКТТ 
ДЕ 3.94 2.88 4TKU3 
TA 334 1.22" 288 4TKU7 
2 3.34" 2.88" 4TKV1 
3 5.0" 4.63" 4TKV6 


Twin, Weld Plate — Polypropylene Insert 


304 Stainless Steel Hardware 
Эв" 2.19" 144 — 4WFZ2 
Ww 2.9 1.19" 144 4WFZ3 
yr 2.69" 194 — 4WFZ6 
Zinc-Plated Hardware 
yu 2.19" 144 — 4WFV7 
W 2.19" 144 — 4WEV8 
y 2.19" 144 — 4WFV9 
Yr 2.69" 194 — 4WFW3 
7%" 2.60 1.19" 1.94 4WFW5 
T 2.69" 194 — 4WFW6 
TW 319 2.19 _ 4WFW8 
1W — 406 2.60 — 4WFW9 
iw 406 2.60 — 4WFX2 


Max. Steel Steel 
For Pipe Load Inside Item Item 
Size (Ib.) — Width No. No. 
Yin 485 17%4іп! 4MWES 4MWF1 
% in 485 15%іп! 4MWG7 4MWGS8 
Tin 485 15/4іп! 4MWES 4MWEG 
Thin 1220 27віп! 4MWF2 4MWFS3 
їйїп 1220 2%ein | 4MWF4 4MWF5 
2in 1,220 2%ein | 4MWG1 — 
4MWE5 2in 1,20 25%іп — 4MWG2 
2%in 2,260 3%in | 4MWG3 4MWG4 
3in 2,260  4in 4MWG5 4MWG6 
Sin 2260 4%in | 4MWG9 4MWH1 
4in 2,260  5in 4MWH2 4MWH3 
5in 2,260 6 Vein | 4MWH4 4MWH5 
біп 3,620 7 %2in | 4MWH6 4MWH7 
8in 3,620 972іп| 4MWJ1 4MWJ2 


Shields 


= ANSI Class #150 
Totally enclose flange 


Safety Spray 


for complete spray РУС 
protection. Shields = Max. temp.: 
are UV and chemi- 170°F 


Pipe 
Size 
Ў іп 
Эд іп 
Tin 


1 in 


2in 
3in 
4 in 
6in 
8in 
10 in 
12 іп 


РТҒЕ 

Item 

No. 
3KHL6 
3KHL9 
3KHN3 
3KHN6 
3KHN9 
3KHP3 
9MJU2 
3KHP9 
3KHR3 
3KHR6 
3KHR9 


3KHL4 


PVC 

Item 

No. 
3KHL5 
3KHL8 
3KHN2 
3KHN5 
3KHN8 
3KHP2 
3KHP5 
3KHP8 
3KHR2 
3KHR5 
3KHR8 


Polyethylene 


Item 
No. 
3KHL4 
3KHL7 
3KHN1 
3KHN4 
3KHN7 
3KHP1 
3KHP4 
3KHP7 
3KHR1 
3KHR4 
3KHR7 
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cal resistant. Install 
with hook-and-loop 
fasteners and 
drawstrings. 


PTFE 

= Max. temp.: 450°F 
Constructed of 3-ply 
multilayered rein- 
forced PTFE-coated 
glass cloth, PTFE 
thread, and draw- 
string. PTFE stiffener 
lines the inside for 
additional protection. 
Include pH indicating 
patch. 


Constructed of 
reinforced yellow 
polyvinyl chloride 
cloth, white poly- 
ester thread, and 
drawstring. Include 
pH indicating patch. 


POLYETHYLENE 
= Max. temp.: 
170°F 
Constructed of 
transparent rein- 
forced polyethylene 
cloth, white polyeth- 
ylene thread, and 
drawstring. 
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Fiberglass Pipe Insulation 


Approved Vendor Pipe Fitting 


Owens Corning ASJ Max Fiberglas Pipe 


PLUMBING 
Pipe & Fitting Insulation 


Owens Corning 3"-Wide Pipe Insulation 


Insulation—Preformed fiberglass insulation Insulation—Cleanable, encapsulated paper Таре--5егі5 end joints and completes the e 
for 90? elbows and tees eases installation jacket doesn't support mildew or mold growth. closure systems. 

and provides for greater thermal performance. ^ Jacket resists moisture during intermittent, = Service temp. range: 25° 

Includes matching PVC cover. Installs with 1" short duration precipitation exposure during to 110°F (ambient) 


Pipe Fitting Insulation Tape 6WXE4, sold sepa- 
rately. Use 3" Pipe Insulation Tape 4LFJ3 to 
seal butt joints. Insulation meets ASTM C547 
and C300 Series. 

= Application temp. range: 0° to 450°F 

= White color 


Owens Corning Fiberglas Pipe 
Insulation—The pressure sensitive adhesive 
system features a self-sealing flap to ease 
installation. GREENGUARD Certified. 

= 3-ft. lengths 

= Service temp. range: 0° to 1000°F 


installation (with joints sealed per installation 
guidelines). SSL Max closure system provides 
a tight, reliable seal without glue or staples. 
Certified by SCS Global Services to contain 
a minimum of 53% recycled glass content, 
31% pre-consumer and 22% post-consumer. 
GREENGUARD Gold Certified. Meets UL 723, 
ASTM E84, and CAN/ULC S-102, ASTM C547, 
and ASTM C1136, Types 1- IV. 
= 3-ft. lengths 
= Service temp. range: 0° to 1000°F 

(with heat-up schedule) 


= Service temp. range: -20° to 150°F 
= White color jacket 


= White color jacket = White color 4LFC9 4LFu3 
MINIMUM QUANTITY OF 3" WIDE ASJ TAPE ROLLS REQUIRED | Wall Thickness - Insulation 
Iron Pipe or — No. of Sections No. of Sections Yin 1in 1 in 2 in 
Copper Tube Size (in.) per 25-ft. Roll per 150-ft. Roll Fits Pipe Size - Insulation Item Item Item Item 
101% up to 10 up to 60 Pipe Insulation Fits Tube Size Nominal I.D. No. No. No. No. 
I” to 3% up to 8 up to 48 Owens Corning—Fiberglas Pipe Insulation 
4106. == про J upto30 — yr i 1% 40РР22 - - - 
Example: 15 sections of 1.0" nominal pipe size would require two 25-ft. rolls of tape. T 199 1% 40PP32 = = = 
ти" TH" Te" 40PP33 — — — 
Copper 90° Elbow — — _ Tee | Т 2W 2% 40PP18 = = — 
Tube Size Copper Wall Thickness - Insulation Wall Thickness - Insulation 3" КҮЙІ 31A" — — = 40PP20 
Insulation (Nom. Tube Size) 1" iw 2" 1" iw 2" Owens Corning—ASJ MAX Fiberglas Pipe Insulation 
Nominal — |.D. (0.D. Item Item Item Item Item Item E EZ al — 4LFG6 4LFH2 — 
1.0. — Plumbing) HVAC/R) No. No. No. No. No. No. V Жж U^ — 4LFC9 4LFE2 4LFF4 
Approved Vendor—Pipe Fitting Insulation y Ту" 1964 — ALFD1 41 ҒЕЗ 4LFF5 
yr — — 6WYC7 | 6MPW7 | 6MPX7 | 6MRC3 | 6MRD3 | 6MRE3 T 4% 125" = ALFD2 ALFEA ALFFG 
98" V yg" 6MPY7 | 6MPZ6 — 6MRF3 | 6MRG2 — TH" 155" Trig = ALFD3 ALFE5 ALFF7 
yr — — 6WYC8 | 6MPW8 | GMPX8 | 6MRC4 | 6MRD4 | 6MRE4 TW = 15% = ALFDA ALFEG АГЕЕВ 
V3 yr V 6MPY8 | 6MPZ7 | 6MRA5 | 6MRFA | 6MRG3 | 6MRH1 = ОТ" 2% E ALFG7 | 4LFH3 | 4LFH7 
T — — 6WYC9 | 6MPW9 | 6MPX9 | 6MRC5 | 6MRD5 | 6MRES 2" = МЕ = 4LFD5 4LFE7 ДЕЕ 
T% T iW | 6MPY9 | 6MPZ8 | GMRAG | 6MRF5 | 6MRG4 | 6MRH2 = 2% РАТ = 4LFG8 | 4LFH4 | 4LFH8 
Ту" — — 6WYDO | 6МРХ0 | 6MPYO | 6MRC6 | 6MRD6 | GMREG 2j = 234 = ALFD6 АГЕЕВ ALFG1 
1%" үлі 1%” | 6MPZ0 | 6MPZ9 | 6MRA7 | 6MRF6 | 6MRG5 | 6MRH3 = ЗИ" 39; - ALFG9 | 4LFH5 | 4LFH9 
д - -- | 6WYDi | 6MPXi | GMPY1 | 6MRC7 | GMRD7 | 6MRE7 3 = aA = ALFD7 ALFE9 = 
198" TW 1% 6МР21 | 6MRAO | 6MRA8 | GMRF7 | 6MRG6 | 6MRH4 = 4% 49% - ALFH1 ALFHG ДЕЛ 
2" — — | 6WYD2 | 6MPX2 | GMPY2 | 6MRC8 | 6MRD8 | 6MRE8 г = АП" = ALFD8 ALFFÍ ALFG3 
2W 2 2% | 6МР22 | 6MRAi | 6MRA9 | 6MRF8 | 6MRG7 | 6MRH5 5 = БЫЛ — 4LFD9 ALFF2 4LFG4 
2%" — — | 6WYD3 | 6MPX3 | 6МРҮЗ | 6MRC9 | 6МВП9 | 6MRE9 6 = б" = АГЕЕ1 ALFF3 ALFG5 
2% 2% 2%” | 6MPZ3 | 6MRA2 | 6MRCO | 6MRF9 | 6MRG8 | GMRHG 10" = 10° = = ALFG2 = 
3 = — | 6WYD4 | 6MPX4 | GMPY4 | GMRDO | GMREO | 6MRFO 
ЗИ" 3' ЗИ' | 6MPZ4 | 6MRA3 | 6MRC1 | GMRGO | 6MRG9 | 6MRH7 m Нет 
y — — | 6WYD5 | 6MPX5 | 6MPY5 | 6MRD1 | 6MREi | 6MRFÍ — Stin P" Temp. Range No. 
їй” T 4% | 6MPZ5 | 6MRA4 | GMRC2 | 6MRGi | 6MRHU | 6WXE3 "Owens Corning—3"-Wide Pipe Insulation Tape 2 
5 — — | 6MPW6 | 6MPX6 | 6MPY6 | 6MRD2 | 6MRE2 | 6MRF2 3 x 150-ft. Roll 0 to 150°F ALFJ3 
Fiberglass Pipe Insulated Fitting Covers and Insulated Jacketing 2/77 Johns Manville 
a White color FIBERGLASS INSULATED FITTING COVERS 
Easily fit around pipe to create a protective barrier. = Temp. range: -32° to 150°F 
Suitable for indoor or outdoor use on chilled water, » R-value: 3.5 
hot water, steam and other piping systems in Fit over bare pipe elbows; include insert. PVC and . 
y 
commercial, industrial, and institutional applica- fiberglass construction. 
tions. Insulated Fitting Covers, when combined with PVC INSULATED PIPE JACKET 
Insulated Jacketing and PVC solvent cement (soldon — , 4-ft. lengths 
page 2822), can form a sealed system suitable for a Temp range: -30° to 150°F 
washdown applications in food, beverage, and phar- Fits over bare pipes and pipe insulation: PUG стз 
maceutical facilities. Comply with ASTM 0257, 0638, 5 4541 pip pip i 
D790, D792, D1784, D3679, E84, E136; USDA, ICBO, ў \ 
SBCCI, and BOCA. 
90° Elbow | End Cap Tee 
Fits Approx. Item Item Item Item ч 
Мах. 0.0. В Value No. No. No. Fits Max. 0.D. Thickness No. 
Fiberglass Insulated Fitting Covers PVC Insulated Pipe Jacket 6TEEO 
13 in 6TEEO 6TEF9 6ТЕСІ 2 in 6ТЕН8 
2 in 6TEE1 6TEGO 6ТЕС2 2 біп 6TEH9 
2% in 6TEE2 6TEG1 6TEC3 3in 6ZKJ1 
2 Y» in 6ТЕЕЗ 6TEG2 6ТЕС4 31^ in 6ZKJ2 
2%in 6TEE4 6TEG3 6TECS qin 62KJ3 
3in 6TEES 6TEG4 6TECG Fein 67К.4 E 
3 in 6TEE6 6TEGS 6ТЕС? 5 in 0.02 62KJ5 x a 
3% in 6TEE7 6TEGG 6ТЕС8 5 іп ) 62KJ6 e. 
qin 6TEES 6TEG7 6ТЕС9 біп 6ZKJ7 = 
4 іп 3.5 6ТЕЕ9 6ТЕб8 | 6TEDO 6 %in 62KJ8 
5 Vs in 6TEFO 6TEGO | 6TED1 7 in 6ZKJ9 
5 іп 6TEF1 6TEHO | 6TED2 84 in 6ZKKO 
6 іп 6TEF2 6ТЕНІ 6TED3 9 %in 6ZKK1 
656 in 6TEF3 6TEH2 | G6TED4 10% in 6ZKK2 6ZKJ3 
7 Vs in 6TEF4 6TEH3 | 6ТЕП5 
7*5 in 6TEF5 6TEH4 | 6TED6 
856 in 6TEF6 6TEHS | 6TED7 
9% in 6TEF7 6TEH6 | 6ТЕП8 
10 34 in 6TEF8 6TEH7 | 6ТЕр9 
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PLUMBING 
Pipe & Fitting Insulation 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


lij K-FLEX USA 


Flexible Elastomeric 
(Rubber) Closed-Cell 
Pipe Insulation 


PIPE INSULATION 

= 6-ft. lengths 

Elastomeric material retards heat loss, prevents 
condensation, and provides effective moisture vapor 
resistance. Environmentally friendly and CFC-free. 
Mold- and mildew-resistant, fiber-free, and nondust- 
ing. Can be used in underground applications 

above the water table. Seal before back-filling. 
Meets ASTM C 411, C 534 Type 1, D 1056-00-2B1, 
and E 84 2" 25/50 tested according to UL 723 

and NFPA 255. CAN/ULC S102-M88, FMRC 2006 
Approval Guide Chapter 14, NFPA 90A Sect. 2.3.3, 
and FM Approved. Meets UL 94-5V Flammability 
Classification (Recognition E300774) and UL 181 
Sections 11.0 and 16.0. 


Insul-Tube 

= Temp. range: -297° to 220°F 

= MIL-P-15280, for tubing 

Unslit tubing can be slit lengthwise and fit over 
existing pipes. Seal with 3F417 contact adhesive, 
see page 2835. 


Insul-Lock DS (Double Seal) 

= Temp. range: -70° to 220°F 

Preslit, preglued tubing has factory-applied pres- 

sure-sensitive adhesive on the seam, plus flexible 
PVC overlap tape with acrylic adhesive for added 

security. 


FITTING INSULATION 

= Temp. range: -297° to 220°F 

K-Fit prefabricated insulation is easier to install 
and provides a cleaner appearance than field- 
constructed insulation. Designed to fit over elbows 
and tees with no additional cutting or molding. Can 
be used for hot/cold water, chilled water, refrigera- 
tion, and air conditioning applications. Meets UL 94 
and GREENGUARD Certified. 


|5 K-FLEX USA 


Elastomeric Pipe Insulation 


K-FLEX DUCT LINER 

This fiber-free, closed-cell, flexible elastomeric 
foam insulation features sound absorption, mois- 
ture resistance, low thermal conductivity, and does 
not need additional facing. Its ideal for use as an 
acoustical/thermal insulation liner in industrial and 
commercial HVAC ducts. 


K-FONIK AB NOISE ABSORBER 

This flexible, open-cell sound absorber is made 
from recycled, closed-cell foam particles bonded 
together. Use to decrease transmission noise on 
large pipes in most industrial applications. 


K-FLEX PIPE INSULATION TAPE 

45AT32 has a pressure-sensitive adhesive that is 
ideal for insulating short pipe runs or valves where 
installing tubing insulation is not practical. 52JR59, 
52JR61 and 52JR62 have a smooth and tough 
surface that's easy to clean and is weather-, UV-, 
and abuse-resistant. 52JR59 is ideal for outdoor 
use. 
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INSUL-TUBE 


¥ in Wall | % in Wall | іп Wall | 1 in Wall 


Insulation Fits Fits Pipe | Thickness | Thickness | Thickness | Thickness 
Nominal Tube  Size- Pipe Item Item Item Item 
1.0. Size ІпвШайіоп Мо. Мо. Мо. Мо. 
Pipe Insulation - Unslit 
E % in 36 in 3F399 3F404 3F409 1WZF3 
Y in Ain — — 1WZC8 1WZE1 1WZF4 
% in іп іп 3Ғ400 3Ғ405 3Ғ410 1WZF5 
T¥in 1%in 3A in 3F401 3F406 3F411 1WZF6 
T¥%in 1%in Tin 3F402 3F407 3F412 1WZF7 
1%in 1%in 1 іп 3Ғ403 3Ғ408 3Ғ413 1WZF8 l l-Tube, Unsli 
2 in — Tin — 1WZC9 | 1WZE2 | 1WZF9 nsul-Tube, Unslit 
2 іп 2%in — 1WZD1 TWZES | 1WZG1 3F399 
2% in = 2in = 1WZD2 1WZE4 1WZG2 
2%in 2%іп — = 14203 | 1WZE5 | 1WZG3 
2 іп -- 2 іп — 1WZD4 1WZE6 1WZ64 
Зит 3 йіп — — 10/205 | TWZE7 | 1WZG5 
3 in — 3 in — 1WZD6 1WZE8 1WZ66 
3%in 3 %in — — TWZD7 | 1WZE9 | 1WZG7 
4%in 4 іп 3 іп — 1WZD8 1WZF1 1WZ68 
4 in = 4in — 10/209 | 1WZF2 | 1WZG9 
INSUL-LOCK DS (DOUBLE SEAL) 
% іп Wall | 3⁄4 in Wall 1 in Wall 
Insulation ane Pipe | Thickness | Thickness | Thickness 
Nominal Fits ize - Pipe Item Item Item 
1.D. Тире Size Insulation No. No. No. Insul-Lock DS 
Pipe Insulation - Pre-Slit/Pre-Glued with Overflap (Double Seal) 
ув" % in 36 in 40PN71 40PN75 — 40PN68 
ys іп in — — 40PP15 
yx 3^ in — 40PN84 40PN98 40PN89 
V % in Yin 40PN93 40PP13 40PN79 
1%" 1%in 34 in 40PN95 40PN96 40PN73 
1% T%in Тіп 40PN82 40PN83 40PP09 
198 1% іп 1/4 in 40PN88 40PP02 40PN69 
2 — 1 іп 40PN81 40PN70 40PP12 
2W 2 Vin — 40PP10 40PP08 40PN78 
238 — 2in 40PP11 40PN80 40PN90 
298 2% in = 40PN72 40PN85 40PN77 90° Elb 
27%" — 2%in 40PP01 40PP14 40PN74 ow 
КИ 3 іп — 40PN86 40PN87 40PP16 Insulation 
ЗУ” — 3in 40PN99 40PP03 40PN92 4NPY6 
3% 3*6 in — 40PP06 40PN94 40PP05 
LV 4 V in 3 іп 40PN97 40PN76 40PN68 
qu — 4in 40PP04 40PP07 40PN91 
90° ELBOW TEE 
Fits Pipe 12 in Wall|34 іп Wall) 1 in Wall % in Ма! in Wall| 1 in Wall 
Insulation Fits Size Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness Thickness 
Nominal Tube -Pipe Item Item Item Item Item Item 
1.D. Size Insulation! Мо. No. No. No. No. No. 
Fitting Insulation, Black 
Yin Win Жіп — — 4NRD2 — — — 
56 іп Yin %in 4NPY6 | 4NRA4 | 4NRD3 | 4NRE9 | 4NRG5 | 4NRJ2 
Yin Ain Фіп | 4NPY7 | 4NRA5 | 4NRD4 | 4NRF1 | 4NRG6 | 4NRJ3 
7$ in 7$ in — 4NPY8 | 4NRA6 | 4NRD5 | 4NRF2 | 4NRG7 | 4NRJ4 
Тип 1%in Жіп 4NPY9 | 4NRA7 | 4NRD6 | 4NRF3 | 4NRG8 | 4NRJ5 
1%іп 1%in fin 4NPZ1 | 4NRA8 | 4NRD7 | 4NRF4 | 4NRG9 | 4NRJ6 
T%in 1%іп 1Йїп | 4NPZ2 | 4NRAQ | 4NRD8 | 4NRF5 | МАНТ | 4NRJ7 
2in — _1%in | 4NPZ3 | 4NRC1 | 4NRD9 | 4NRF6 | 4NRH2 | 4NRJ8 
2¥%in 2%n — 4NPZ4 | 4NRC2 | 4NRE1 | 4NRF7 | 4NRH3 | 4NRJ9 
2% іп = 2in 4NPZ5 | 4NRC3 | 4NRE2 | 4NRF8 | 4NRH4 | 4WLN4 
2%п 2%in — 4NPZ6 | 4NRC4 | 4NRES | 4NRF9 | 4NRH5 | 4AWLN5 
2 7 in -- 2 %Фіп | 4NPZ7 | 4NRC5 | 4NRE4 | 4NRG1 | 4NRH6 — 
3 % in Зип — 4NPZ8 ANRCO 4NRE5S 41802 4NRH7 | 4WLN7 
3 ^ in — 3 in ANPZ9 | 4NRC7 = 4NRG3 — — B 
3%in 398m — | 4NRAT | ANRCB | ANREG | — | 4NRH8 | — Төө, Insulation 
4%in 4 іп 3%in | 4NRA2 | 4NRC9 | 4NRE7 | 4NRG4 | 4NRH9 | 4WLNO 4NRE9 
4 іп — 4in 4NRA3 | 4NRD1 | 4NRE8 — АНАЛ | 4WLP1 
K-FLEX MOUNTING ACCESSORIES 
Я р " Duct Liner 
Adhesives help provide a permanent flexible 45AR21 
bond over a wide variety of substrates. 
Noise Reduction 
Coefficient Нет Pkg. 
Thick. (NRC) W — Includes Material Color Temp.Range No. Qty. 
K-FLEX Duct Liner 
35 ft 
15in 0.55 48 in Roll NBR/PVC Based Elastomeric Gray -297° to 300°F 45AR21 1 
50 ft 
1in 0.55 48 іп Roll w/ PSANBR/PVC Based Elastomeric Gray -40° їо 200°F 45АТ06 1 
— ` 60 in Roll ^ NBR/PVC Based Elastomeric Gray -297° їо 220°F 45AT30 1 
48 in Roll ^ NBR/PVC Based Elastomeric Gray -297° їо 220°F 45AT51 1 
0.5 in 0.1 56 йіп X Roll ^ NBR/PVC Based Elastomeric Gray -297° to 220°F 45AT10 1 
60 in Roll ^ NBR/PVC Based Elastomeric Gray -297° to 300°F 45AR30 1 
ltem Pkg. я : 
L W Includes Material Color Temp. Range No. Qty. Pipe Insulation 
K-FONIK AB Noise Absorber Tape 
78 in 99 in Bun NBR/PVC Based Elastomeric Black -40% їо 185°Е — 45AR94 2 45AT32 
59 in E PVC/NBR Black -40°to 185°F  45AR22 1 
K-FLEX Pipe Insulation Tape 
30 ft 2in Pressure Sensitive Adhesive Cork/Rubber Black -20° їо 1909: — 45AT32 1 
2in Pressure Sensitive Adhesive NBR/PVC Black -40°to 220°Е — 45AT38 1 es m 
2in = Aluminum Silver -20°F to 150°F 52JR59 1 
100ft 2i — PVC White -20?Fto 150?F 52JR61 1 
4in Б zs PVC White -20?Fto 150°F 52JR62 1 
; ressure Sensitive i ; o о 
EUR 3in Adhesive, Release Liner Aluminum Silver -31°F їо 248 °Е 45AR45 1 
А геѕѕиге Sensitive ; ; o ° 
4in Adhesive, Release Liner Aluminum Silver -31°Fto176°F 45AT17 1 
Item 
Description Material Curing Time Color Temp. Range No. Adhesive 
K-FLEX Mounting Accessories 45AR81 
Adhesive, 1 qt. Polychloroprene 30 min. Gray 30° to 220°F 45AR81 
Caulk, 10 oz., 11 4 in L, For Use With Clad WT Jacketing 45AR87 
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асар COM. Pipe Insulation & Wrap 


% in Wall 
moa us s» те: Flexible, Halogen-Free Elastomeric (Gj) к-ғгєх usa 
кекесш insulation (Rubber) Pipe and Fitting Insulation 


% in y in 36 in 4NPV4 


CAD 


Th in 7% in Yo in ANPV5 = Temp. range: -297° to 250°F 
1 Yin 1 іп 3A in 4NPV7 = Green color 
T%in 1%1їп Tin ANPV8 


Туп 19 іп 1 іп 4NPV9 K-Flex ECO Pipe Insulation—Will not contribute to stress crack corrosion on high- 
55 Asi йй pd temperature stainless steel applications. Can be used in solar hot water, low-pressure 
2% in = 2in 4NPw3 Steam, food processing, cleanroom, and marine applications. Complies with IMO and 
1 C A ЫШ ЕТЕ Solas specifications. Meets stringent testing for U.S. Navy combat ships, as described іп 
Insulation 60858 Hem tems the Electric Boat Specifications EB 4013. 


с aNPws 
pagel Sic ace: No. No... K-Flex ECO Sheets—Can be used for hot/cold water, chilled water, refrigeration, and 


36inx 48 іп 4NPW8 | 4NPW9 | 4NPX1 аіг conditioning applications. Sheets can be cut to size for specific applications. 


Flexible Tundra Polyolefin 


Pipe Insulation ®armacell 


= 6-ft. lengths PRE-SLIT/PRE GLUED, WHITE 

Help prevent heat gain and condensation or = Temp. range: -330° їо 210°F 

frost formation on water and air conditioning = FlowGuard Gold compatible 

lines. Use with 320 or 620 contact adhesive or Ideal for use in cleanrooms, hospitals, 
other approved sealing system. Polyethylene апа any application where pipes are 


construction. Meet ASTM C 1427. exposed, and aesthetics are important. 
ASTM C 1427; ASTM E 84; ASTM E 84 
PRE-SLIT, BLACK ? : 3 В 
= Temp ionem to 200°F 25/50 flame and smoke rating. CAN/ Pre-Slit/Pre 
` ULC S102.2-M88. City of LA Report Glued, Black 


Quickly slide over pipe or tubing. Slit length- RR8316. Dade Co. FL Acceptance 
wise when applying to existing tubes. 95-1215 08. NYC MEA 305-93 


PRE-SLIT/PRE GLUED, BLACK оти 


INSULATION SHEETS 
1» Temp. range: -160? to 200?F = Temp. range: -330° to 210°F 
ое Closed cell design and flexibility is Pre-Slit/Pre 
and elbows u to and includ 1" со ae ibe ideal for wrapping large pipes, tanks араны 
size. Мйегіп " АПТЫ! for Sa lex ai vessels GREENGUARD certified for 
joints 9 p use in hospitals and schools. ASTM E Insulation 
Jos: 84, 25/50 flame and smoke rating. Sheet; Black 
35 in % іп ¥ in 1in 35 in 1% іп 3^ in 1in 
Wall Ша! Wall 2" Wall Wall 34" Wall, Wall |1" Wall Wall 36"Wall| Wall 12" Wall, Wall 34" Wall, Wall |1" Wall 
: : ~ | Thick- | Thick- | Thick- | Thick- | Thick- | Thick- | Thick- | Thick- Thick- | Thick- | Thick- | Thick- | Thick- | Thick- | Thick- | Thick- 
Insulation Fits Fits Pipe | ness | ness | ness | ness | ness | ness | ness | ness Insulation Fits Fits Pipe | ness | ness | ness | ness | ness | ness | ness | ness 
Nominal Tube Size - Ріре Item | Item | Item | Item | Item | Item | Item | Item Nominal Tube Size-Pipe| Item | Item | Item | Item | Item | Item | Item | Item 
1.0. Size Insulation | No. No. No. No. No. No. No. No. 1.D. Size Insulation | No. No. No. No No. No. No. No. 
Pre-Slit, Black 2 in -- 1n |2CKF8B| —  2CKH6| —  2CKK8| —  2CKPi — 
Әіп Ain | %їп — |2KUC5| — 2ЮШ08 — (|2CKA9| — | — 20іп 2%in  —  2CKF9| —  |2CKH7 2CKK8| —  2CKP2| — 
yin Ain Win = | — | — |2KUD)| — 2CKC1| —  |2CKD7 255i — 2in |2CKG1, — 2СКН8 — |2CKL1| — 2СКР3 — 
74 in hin win — |2KUC6| — |2KUE1| — (| 2CKC2) — — AU 2*8 in E TET = poH = ншы -- |26КР4 — 
Thin Ihi йі — |2KUC7 — 2ЮШЕ2 — 2СК(3 — | — біп — A in — — e 
TA An 3 | = Ж с Ж с Иб | — с 3йп 35m —— ҚМ — 2 KL — |Ж — 
Thin 1%in Tin = | — | — [NUE| — |26К4| — | — 35i  — 3in — | — |20KJ3| — 20К5 — 20ЮР7 | — 
іп ууп AKUD —— 2 EE — 26 — ADS Th et ts а-ы = 
2 йіп 2%in  — — |2KUD3| — |2KUE6| — | 2CKC7, —  |2CKD9 61 % А a = = = 
2%in — 2 in — |2KUD4| —  2KUE7| —  2CKC8| — | 2CKE1 Tein  — Tin — | — 120Һ6! — j2CKl8| — .2CKRi| — 
2%in 2%in — — — |2KUDs| — |2CKA2| — 2СК(9 —  |2CKE2 Yo" Wall | 1"Wall 
Pre-Slit/Pre Glued, Black Insulation Fits Pipe | Thickness | Thickness 
% in іп Yin 2CKE7| — |2CKG5| — |2CKJ7| — |2619] — Nominal Fits Size-Pipe| Нет Item Wall Item 
VATI Yin Yin 2CKE8| —  2CKG6| — 2008 — |2CKNi) — ІП. Тире Size Insulation No. No. Sheet Size Thickness No. 
% in in in |2CKE9| — 20К67 — |2CKJ9| —  |2CKN2| — Pre-Slit/Pre Glued, White Insulation Sheet, Black 
Yin Ain п |2CKF1| — |2CKG8| — |2CKK1| —  2CKN3| — % in Sein ¥ in 4DHN3 | 4DHN9 36' x 48" y 4NLN6 
fin іп ^in |2CKF2| — |2CKG9| — 2СКК2 —  2CKN4| — 76 in 76 in Ye in 4DHN4 | 4DHPÍ 36 x 48" yr ANLN7 
її 1%in Ain |2CKFA| —  |2CKH2| —  |2CKKA| — |2CKN6| — Twin 1%in Яй ADHN5 — 36"x 48" T 4NLN8 
її 1%in Тіп  |2CKF6| —  |2CKH4| —  |2CKK6| —  2CKN8| — 1%іп  1%in  1%in | 4DHN7 | 4DHP4 
1%п 1%in Тіп |2CKF7, —  |2CKH5| — |2CKK7, —  2CKN9| — 2 іп 2 іп - A4DHN8 = 
| K-FLEX USA 
Insul-Sheet 


S2S Insulation 

= Temp. range: -297° to 220°F 

= Environmentally friendly; CFC-free 
Insulates ductwork, pipes, fittings, 
and tanks. Highly flexible with a 


3F417 


lt K-FLEX USA 


durable skin that resists solvents and AVZR5 Contact Adhesives 

chemicals. Smooth surfaces improve adhesive coverage. Air dry to form a resilient, moisture-resistant 

PSA BACKING bond in 3 to 4 min. under normal conditions. 

Peel-and-stick backing allows fast installation; eliminates adhesive-related Excellent for joining seams and butt joints of 

spills, VOCs, and odors. PSA Skin on Insul-Tube® and Insul-Sheet®. 3F417 can also 

| | А Backing | Two Sides | be used with Therma-Cel®. 
Wall Thickness Insulation Insulation Item Item 
- Insulation Sheet Size Approx. R Value No. No. Temp. Mfr. Item 

Yin 36 in x 48 in 2.0 4VZR5 3F414 Color Size Range p Model No. 
in 36 in x 48 in 3.0 4VZR6 3F415 Amber 1 pt. Up to 200° 800-320-PTB 3F417 
Tin 36 in x 48 in 40 4VZR7 3F416 Black Tt. Up to 200° 800-620-PTB 4VZR8 
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PLUMBING 
Pipe & Fitting Insulation 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


19NF34 


FTWNSULATIONSYSTEMS 


Pipe Insulation and Aluminum Jacketing 


PIPE INSULATION 

= Temp. range: -297° to 300°F 
EPDM rubber-based elastomeric 
material is flexible, lightweight, UV 
resistant, and requires no outdoor 


19NF19 


JACKETING ALUMINUM ELBOWS 
Help protect insulation and underly- 
ing pipe or vessel from corrosive 
atmospheres, physical damage, 

UV exposure, and water. Feature 


19NFO2 


INSULATED PIPE JACKET 
Aluminum material helps protect 
mechanical insulation systems includ- 
ing equipment, pipe, and vessels. 
Features a 3-mil thick polysurlyn mois- 


: dq nds : . : PUE 19NF32 
weather protection. Insulation is a 3-mil thick polysurlyn moisture ture barrier laminated to the inside 
noncorrosive to copper or stainless barrier laminated to the inside surface to help prevent corrosion of 45° Elbow | 90° Elbow 
steel, requires no vapor barrier, and surface to help prevent corrosion of the jacketing and the underlying equip- " Item Item 
ERAT ; ; н : Fits Мах. 0.0. — Brand No. No. 
is paintable. Can be used on hot the underlying metal pipe. Suitable ment, metal pipe, or vessel. Ideal for Jacketing Aluminum Elbows 
liquid heating systems, cold water for standard outdoor use on һогі- use on all standard outdoor pipe, verti- E ШЕ m TN TERIS 
plumbing, and chilled water and zontal tanks, pipe, and vertical tank cal tank insulation systems up to 8-ft. iin TW 19NF21 | 19МЕ08 
refrigeration lines to control conden- insulation systems. Meets ASTM dia., and all horizontal tanks. Meets улп ТҮ ELA ТН 
sation formation. Meets ASTM C534, C1371, C1729, and E84. ASTM C1371, C1729, and E84. 5 in TW | 19NF24 | 19МЕ11 
C632, D635, E84, and E96. Тиш ТУ Т9М28— 19МЕ13 
Insulation Approx. В Value 896 in TW T9NF27 | T9NFi4 
1.53 2.04 3.06 4.08 9% in TW | 19NF28 | 19МҒІ5 
Insulation Wall Wall Wall Wall Тот TW | TONES | ТӘКЕТЕ 
| А i А i i i i i 11% in TW | 19NF30 | 19NFi7 
Nominal Insulation Thickness Мет (Insulation Thickness Мет |Insulation Thickness Мет Insulation Thickness Item 12311 TW 19NF31 19NF8 
I.D. Brand | Length -Insulation No. | Length -insulation No. | Length -Insulation No. | Length -insulation Мо. 2% ШЕЕ 
Pipe Insulation i " 
Yain Aeroflex) 61 фіп  19NF34| 6ft ein 19NF53| 6 іп 19МЕТ 6ft 1m 190602. ИНЕК anom Insulation е Вет 
Yin  Aeroflex| 6ft win  19NF35| 6ft іп 19МҒ54 6 $4in 19NF78| 6ft iin  19NG03 КЕДЕН Pipe Jacket 9 а 
Yin Aeroflex) 6ft yein 19МҒ36 6ft Win  19NF55| 6 Мп  19NF79| 6ft iin  19NG04 ~~ Smooth 
Sein Aeroflex! 6 ft yein —19NF37| 6ft іп 19МЕБ6 6 Ain 19МЕ80 6ft iin 19NGO5 Finish, are 
Xin Aeroflex) 6 ft іп 19МЕ38 6f Yin 19МЕ57 6 іп 19NF81| 61t Tin 194606 Vapor 36іп Silver 10 W T9NFO03 
win Aeroflex 6 ft Yin —19NF39| 6ft Yin 19NF58 | 6 $4in —19NF82| 6ft iin 19NGO7 Barrier 
iv&in Aeroflex) 6 ft іп 19МҒ40 6ft іп 19МҒ59 6 $4in 19МЕ83] 6ft iin 19NGO8 Smooth 
1%іп Aeroflex) 6 ft win  19NF41| 6ft Yin  19NF60 6 Yin 19МҒ84 6ft iin  19NG09 Finish, 36in Silver 25 W 19МЕ02 
1%in Aeroflex| 6ft %in  19NF42| 6ft Yin  19NF61| 6 Yin  19NF85| 6ft Tin  19NG10 Вар 
17% іп Aeroflex) 6 ft Yin —19NF43| 6ft іп  19NF62 6 Yin 19NF86) 6ft iin 19611 Stucco 
2 іп Aeroflex! 6 ft Yin 19МҒ44 6ft Yin  19NF63 6 $4in 19МЕ87 6ft iin  19NG12 Finish 10 a. 
2%in Aeroflex! 6й Yin 19NF45) 6ft Yin 19NF64) 6 Ain 19NF88 6ft lin  19NGÍ3 Vapor іп Siver 10 W 19МР05 
2%in Aeroflex| 6ft win 19МҒ46 6ft Win  19NF65 6 Yin 19МҒ80 6ft iin 19М014 Barrier 
2 іп Aeroflex| 6 ft Yin 19NF47| 6ft Yin 19МҒ66 6 Зіп 19NF90) 6ft iin 19NG15 Stucco 
3%in Aeroflex! 6 ft Yin 19МҒ48 6 ft іп 19МҒ67 6 Yin  19NF91| 6ft iin  19NG16 Finish, 10 сы 25 W 19NF04 
3%in Aeroflex| 6 ft yein 19NF49 6ft Win  19NF68| 6 Ain 19NF92 6ft Tin  19NG17 Vapor іп 
3%in Aeroflex| 6ft іп 19МҒ50/ 6ft іп  19NF69 6 $4in 19NF93| 6ft iin  19NG18 Barrier 
4 іп Aeroflex| 6 ft $ein  19NF51| 6ft іп  19NF70 6 $4in  19NF94| 6ft iin 19М019 Col si Brand Hem 
4% in Aeroflex) 61 Yin  19NF52| 6 ft in 19МЕ71 6 Ain  19NF95| 6ft Tin 19NG20 -Mastis пе тап 0. 
5 in Aeroflx| — = = 6 ft Yin  19NF72 6 Yin  19NF96| 6ft iin  19NG21 White 1 gal TW - 9NF32 
6 іп Aeroflex,  — = — 6 ft Yin  19NF73| 6 Yin  19NF97| 6ft lin  19NG22 White 2 gal. ITW 19NF33 
6%in Aeroflx| - = = 6 ft Yéin 19МҒ74 6 $4in 19МҒ98| 6ft iin  19NG23 
Super Firetemp . 
Воаға ROXUL се 
The Better Insulatiofi Industriel insulation Groin, ELO 
High Temperatur 
Mineral Wool/ g el pe a u e 
Foll Backing ко Insulation 
oa А 
R Value L Ww Thickness Brand No R Value L Ww Thickness Brand па 2-2. 
Mineral Wool/Foil Backing Board, Dark Brown Color à Super Firetemp Board, Calcium Silicate i MINERAL WOOL BOARD 
4 48in — 24m Тіп Roxul — 19NE81 Material, White Color, Extra Strength = Temp. range: 0° to 1200°F 
Mineral Wool/Foil Backing Board, Green Color 0.52 12 in 12 in Vain G 19NE59 ; ; in] jo rini 
6 4 in 24i Д in ва in Roxul TONES? 050 24 іп 181 in п б TONESD Lightweight material is rigid, water repellent, and 
in In In oxu А in ІП 21П і i i i i 
12— —48in — 24in — 3in — Roxul19NEBa se ee АБС where compressive resistance is required. 
и = 48 шаа zi тани 4in Roxul  19NE85 077 12 їп 12 їп уп С TONED Insulation has excellent thermal resistance, is 
ineral Wool Board, Green Color E in in ^ in i i i i 
4  4Bin ' 24i — iin  Roxul  19NE76 077 48in — 48 in Уп &——19NEes -  noncorrosive, and chemically inert. Suitable for use 
5 48 in 24 іп т) in Roxul TONE? 077 48 in % іп in с TONES in high temp. applications including drying oven 
ІП ІП ІП oxu Я in In In i i i 
12 48in — 24in 3in Roxu| —19NE79 103 24іп 48іп Tin G 19NE68 equipment, petrochemical and power generating 
= 48] 2 = 24 n sii ША = Rol NEGO 10 48 in 48 ІП i ІП с TONEGO equipment, and pupa tanks. eer ASTM C612 
uper Firetemp Board, Calcium Silicate Material ite Color : in in in 7 Type 1VB, E136, E84, C665, and C795. 
(mms ДЕ Е Е = Е жү 
in in 5 in 5 in in 5 in 
0.52 48in 48 Yin G 19NE45 154 48іп  48in 1 in G 19NE73 SUPER EMIETEME BOARD 
052 dein %п Уп 05 16 1547 48n 96i 1 Hin G  i9NE74 "Temp. range: 0° to 1700°F 
m n 1 Item Inorganic material is essentially dust-free and can 
0.77 24 in 48 in “ain 6 19МЕ48 Material Strength Temp. Range Color Brand No. 9 С : p e cu 6 D 
0.77 48 in 48 in % іп G 19NE49 High Temperature Insulation be machined into a variety of shapes or sizes. Ideal 
бт Ain Gn Яп АЕ “Adhesive Strong 0°Fto 1700°F White iG 19МЕ7 (ог very high temp. applications including furnace 
1 М in 18 in ! іп б TONES? wall structural supports and for use behind fire brick 
Ё ІП ІП ІП i 
+03 igin 961п tin C 1ONE54 to help prevent thermal spalling. Meets ASTM C656, 
Md Е in г in 1 un E TIRES C795, E72, E119, E84, E136. UL 263, UL 1479, and 
E ІП ІП 21n i i 
154 isn —48in ТУЮП 6 419МЕ57 UL 1709 Listed. NFPA 251 compliant. 
1.54 48 in 96 in Tin G 19NE58 
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Q Download Available . PLUMBING 
O GRAINGER.COM Duct, Pipe, Hose & Valve Insulation 
гое ште Cotton (Frost King. UM Johns Manville ITV/INSULATIONSYSTEMS 
n lon 
uct su a 0! А ; DUCT INSULATION BOARD DUCT INSULATION WRAP 
For use in commercial and industrial heating, — " JOHNS MANVILLE - JOHNS MANVILLE 
- power and process equip- = Temp. range: -32° to 450°F (unfaced = Temp. range: -32° to 250°F 
рр side), -32° to 150°F (faced side) = 48"W x 25"L 

DUCT INSULATION - FROST KING For systems that operate below ambient For HVAC systems that operate below 
= Тетр. range: 35* to 150°F (cotton), temperatures and where a vapor barrier ambient temperatures, and where 

35° to 250°F (fiberglass) is required. Insulation has square temperature control and a vapor barrier are required. Insulation comes 
= 16"W x 48"L" (cotton), 12"W corners for a finished appearance on with a vapor barrier and a 2" stapling tab. Meets ASTM C411, C553, 

x 15 ft. L (fiberglass) duct and equipment systems. Cuts easily C665, C1104, C1136s, C1290, C1338, E84; NFPA 90A; UL, C-UL Listed. 


Easy-to-install insulation helps insulate, reduce with a utility knife and can be secured = 
vibration, and can be installed on air condition- with mechanical fasteners or adhesive. irent: E m 2 Hie x 48"L 

ng or heating cueis, М, Jacket, 488491 isa — Meets ASTM 0612, Type IA; 0612 Туре Lightweight, moisture-resistant polyisocyanurate material has excellent 
natural cotton insulation made from recycled |В; C553 Type Ill, HH-I-558C, HH-I-558B; 9 gnt, int polyisocyanurate 

denim and and meets ASTM E408. 48H490 Е-84: C795; C1136. Mil. Spec. I-24244C. thermal performance. Insulation features low moisture vapor permea- 


meets NFPA 90A, NFPA 90B, and ASTM NFPA255. NRC 1.36. UL Listed. ч 0. ED. Meets ASTM D1622, 
C1136 Type II. , E96, E84 at 1", imensional Stability. - 
Jacket Material Thickness Approx. R Value Facing No. 
All Service Foil High Temperature Insulation, ITW 
Foil Jacket 5сгіт Kraft n 53 Plain 19NE86 
Thick -— Approx. ШЕШІ Im Чет йет d in B n 
Ickness ensity alue aleria 0. 0. 0. ІП E 
Duct Insulation, Frost King a Thin 79 FSK {9NE92 
iin 4 otton 48H491 = = Tin 53 19NE96 
Zin 6 Fiberglass | 48H490 = = Thin 79 ASJ 19МЕ97 
Duct Insulation Board: poling Manville Plain 19NE88 
Tin 4. 3 = GZKK8 | 67КК5 2 in 10.5 FSK 19NE93 
Twin 3 Т = GZKK9 | 6ZKK6 ASJ 19NE98 
Tin 6 Ib à 2 қ = 6ZKLA | GZKL1 Plain 19МЕ89 
г паа кшн S MM a a e qM 
Ш жене. 
91 = 6ZKL6 | GZKL3 Plain 19NE90 
Duct dilatio Wrap, Joh Manville 4in 214 FSK 19NE95 
1 іп 0.75 42 Fiberglass = = 6ZKK3 ASJ 19NF01 
Pi Н d L М Thick Rating ["à 
Ickness Haling 0. 
Mis i ке. d ом CRX ШШ en 
aive insulation 12 ingin Tin 2000 °F 487X05 
; 12in “Тіп 2000 “Ғ346702 
Insulated Throw Blankets and Pipe Jackets— 24 in24 in iin 2000 °Е34СҮ98 зас2оз 
Can reduce heat loss and insulate barrels, dies, 35 Ш 1 n 2000 EROR 34CY90 
extruders, hoses, and pipe. Removable and is reus- зөт іп Тіп 2000 "F34CY97 
able. Insulated Throw Blankets require а strap and EE in 1 n 2000 ERSTE | 
buckle 34CY92, 34CY91, or 34СҮ90, sold separately i2in in 2000 °F 34CY99 Temp. Нет 
below. 4ginodin Тіп ^ 20007F34CY96 1 W Thickness Rating Мо. 
36in Тіп 2000 °Е34СҮ04 2in Тіп 20007F34CZ31  —— 
Accessories—34CY92, 34CY91, and 34CY90 аге па в ракы 08 11 ТЛ ee 
durable fiberglass straps for installing insulated і2ішбіп  3in  200°F 487X52 біп Тіп  2000-F340234 34С204 
throw blankets. Feature steel roller buckles for easy — ІП 311 2007: 48210 sinen Tm 2000 :Е34С735 
adjustment and help ensure a secure fit. 34DA19 4in ! іп 2000 340205 72 іп ! іп 2000 330737 
igh- 5 in in Ы in in 9-34 Temp. Нет 
and 34DA20 allow you to measure high-temperature intin 5000 310707  16іп “Тіп  20007F34CZ38 1 М Thickness Rating No. 
surfaces and are ideal for use when installing 13in8in Тіп 2000 °F 34CZ08 2in Тіп 2000 °F 34CZ40 2in tin 2000 °F 34CZ67 
insulation Тп 00060 зп 1m ОРЕ Sin 1n 2000 °F 40069 
i in in Ы біп in ?F34C24. 5in in Ы 
Ceramic Fiber Blankets—Aluminum silicate fiber — 14111112000 °Е34С211 біп Тіп 2000 °F34CZ43 біп Тіп  2000^F34CZ70 
eramic riber Blankets—Auminum silicate 106 Tein iin 2000°F34CZ12 38in8in Тіп  20007F34CZ44 56in8in fin 2000 °F 34CZ71 
material is ideal for insulating pipes that transport в ing in in in 20 aF 282358 10 in 1 in 2000 5234071 3 10 Ш 1 in 2000 э 31272 
А 1 4 іп 9-4 in in ?F34C74I in in Ы 7 
high-temp. materials. Include hold-in-place straps Zin Tin —2000'F3MCZi3 14in tin 2000 °F 340247  — 1411 in 2000" 3ÁCZ74 
on the inside and feature a top flap you canopento 35 Тл ТИ Еп Тл ШО тш IE 20:7 1058) 
release heat if needed. Meet UL 723. Sin 1 Ш 2000 °Е34С216 fin Tin 200037346750 2m Tin °F 346276 SADATS 
= Max. temp.: 2300°F, except 34DA14 is 2600?F — 19in8in Тіп 2000 °Е34С217 bin Тіп 2000 °F34CZ51 4in in 5000 5340777 
ЕЕ MEE. MEL: 
i in in Ы in 8 in in Ы in in Ы 
Valve Insulation—Reusable valve covers feature i4in tin —20007F34220 1017 iin 2000 °F 34С254 63 in Bin in 2000 °F 34С780 
dual-layer mineral wool and fbergrase insulaton, „Ten ee Пп 1: ee ee S 
ili Е i іп18 in in Ы іп in Ы іп in i 
plus a durable silicone-coated fiberglass cloth 2in iin  2000^F34CZ22 i6in iin 2000 °F34CZ57 i14in iin  20007F34CZ83 4 £8. Ў 
jacket. Included adjustable draw сога and lacing 4in Тіп 2000%Ғ34723 48ini8in 3in  200°F 48/X76 16 Тіп 2000 °F 34CZB4 2 . М 
anchors for а tight secure fit. Bi 1m GU FMEDS — 4n 1n з 400 ЕЕЕ: Те: 
= Max. temp.: 900°F 25in8in {in — 2000 °F 340726 Bin in 2000°ЕЗ4С760 Sint in 2000°Е346787 ' ` 
ais: thickness ion Tin D000"F 346208 somn 1m 2000 "FACED esinsin Tin ОШО 34с294 
in in Ы 50 in 8 in in 9-34 68 in 8 in in Ы 
Flange and Valve Insulation—Reusable insula- 14іп {in 2000 “Ғ346729 10іп Тіп 2000 °F 34CZ63 10іп Тіп 2000 “346790 
| Tein Тіп 2000 °F 34CZ30 i2in {in  2000"F34CZ64 12іп Тіп 2000 °F 340291 
tion covers help reduce heat loss and energy costs. ;».-18in Зіп 200 °Ғ 482Х64 idin Тіп 2000 °F 34CZ65 iin Тіп 2000Ғ340292 
Silicone-coated fiberglass material is suitable for a 24in Зіп 900 °F 482Y18 1біп fin 2000 °Е34С766 16in Tin 2000 °F 340293 Item 
variety of flange and valve sizes. " , Description For Use With/Function No. 
ссеѕѕогеѕ 
= Мах. temp.: 900°F Straps with Buckles, 24 inLx 1 inW Insulation Throw Blankets 34CY92 
ежен А . m Straps with Buckles, 36 inLx 1 inW Insulation Throw Blankets 34CY91 
Ceramic Fiber Insulation—Aluminum silicate Straps with Buckles.. 48 inLx 1 inW Insulation Throw Blankas ИС 
A ial ie i H 1 H = Oloidal отса Higidizer eramic Fibers 
fiber material is ideal for insulating pipes that trans Tape Measure Measuring Applications with Very High Surface Temperature 34DA19 
port high-temp. materials. Meet UL 723. Magnetic Tip Tape Measure Includes Magnets, Used with Very High urface Temperature Metals 34DA20 
М o i о acing Set ook Needed to Lace Jacket Shut 7 
= Max. temp.: 2300°F, except 54ТР62 is 2400°F Lacing Wire Wire Used to Lace Through Hooks 23AR71 
C Rings Clamps Through Insulation Jacket to Keep Contents Inside 23AR73 
| CONTINUED | ] 
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«rum Approx. Valve Item 
А : Pipe, Hose, and Valve Insulation U RM R Value Circumference Range L Ww No. 
Insulation Approx. Insulation Insulation Insulation Wall Thickness Item ENEI Valve Insulation Heater 
с B Value € Dor я Length Width Density - Insulation No. мор: тин jem 0 in to 7 in i2in 18in 487Х16 
eramic Fiber Blanke its Max. 0.D. ickness No. 7 into 13 i8in 18in 487Х20 
‚| — — — т „ж RR moo: 
: : К іп їо 25 іп in in 
1.06 12.5 ft 48 in 6 cu ft/lb 2in 34DA13 2into4in 4in  3in  48ZY44 25 in to 31 in 36in 18in 482X32 
0.75 25 ft 24 in 8 cu ft/Ib Tin 340А14 4into6in біп 487Ү46 31 in to 37 in 42in 18 іп 482X36 
Approx. Valve Item Insulation Approx. Insulation Insulation Wall Thickness Нет 37 in to 42 in 48in 18in 487Х40 
R Value Circumference Range L М Thickness Мо. R Value @ 1000F Length Width - Insulation No. Valve Insulation 
Flange and Valve Insulation Ceramic Fiber Insulation біп to 7 in 12іп 18in 48ZX88 
6in 2in 23AR54 421 24 in 2in 54ТР56 7 into 13 in i8in 18in 482X92 
ШТІ mum — BÓ — а E 
24in 2in  23AR57 24 in Tin 54ТР52 18 in 346796 
біп 2іп 23AR58 5 24 in Tin 54ТР62 24 in 346797 
8 into 10 in 3cini2in 2in 23АН59 48 in Yo in 5ATP61 19 in to 25 in 30in 24іп 482X97 
im ІН 9 Пп ҮП АҢ? ‘Din 340789 
in In ІП ІП 4 | 4 ІП 
. ишш Lm c Кы... 
А А in in in in 5 in 34 
BEN mm Ri 23А АЦ 
in In In 21n 4 | 4 ІП 
pin 2n AR] = i П-ШІ “een See 
А А in in 7 in in 54TP57 in 34 
Міпі17і 60 вт >in 23АВб8 Xem 48 in Pin 54TP59 біп 34DA07 
24in 2in  23AR69 1.06 24 in Tin 54ТР53 А А „12 in 340А08 
5 48 in Tin 54ТР55 49into55in | 60in +5 in 34DA09 
25 ft 24 in Tin 23AR48 24 in 34DA10 
к" Melamine Preformed Pipe Т= СН ІІТ = 
EU. 240%. ANNX4 Insulation and Sheets 
eries 
4NNZ6 4NPC8 = Temp. range: -40° to 350°F 879 Series—High-gloss semirigid 20-mil 
» Pipe insulation is 4-ft. long PVC outer jacketing has excellent antibacte- 
379 Fiber-free insulation system is rial and low-mold properties. Approved for 
—— EU E AI ДЫ жегіде produced from ozone-friendly severe washdown requirements of sanitary 
Nominal Tube Size-Pipe Hem | Hem | Hem | lem 4NNV4 TechLite melamine foam. Include Processes. Ideal for food and beverage, clean 
|0. — Size Insulation! No. | No. | No. | No. ship-lap joints and/or relief cuts room, and biopharm applications. White color. 
Preformed Pine Insulation, 1 іп Thickness 
Ж, ZEE d 4Т6/3 |4ММҮ5 ANNW3 Insulation. Wall 079 Series to accommodate curved surfaces. gj 79 Series— Covered with a fiber- 
8 2 mE == ее! 1скпеѕѕ ет і T j " P А аи 
77  —w  ANPAB ДМРСВАМАХА АМАМ _ Size - Insulation) Мо. Preformed sections fit pipes and ^ reinforced, paper-and-foil lamination; ап 
w Us 7 pag 5:0 ANNYS ANNWA [sulatin Sheets С tubes. Flat sheets can be used excellent choice for interior applications. True 
8 8 — 2 : : "m 
TW — IW W |ANNZI 4TGH3 ANNX5| ANNV3 T ДҮР 107 ductwork and large vessels. о) barrier has very low vapor permeability. 
їй 1%: 1 ANNZ8 АТНА ANNX6 МАМА 24x48 — 77 | 4NNPS Insulation meets ASTM C1410 Outer cover is paintable or can be covered 
Ту 15 1/7 АРС ATEN? ANAYO ANNWI $—-4wwp;- Cellular Melamine, ASTM Е84 — with a secondary jacket if used in outdoor 
199 — 19 ТИ” —4NNZ9 4TGH5 |4NNX7 4NNV5 VÀ 4NNPS 25/50 Rating. applications. White color. 
Je - 1 |АМРА1 4TGH6 4NNX8 4ММ/6 T ANNP9 ` F 
ЗУРИ LAN TTR ANTE 26x96. DP | ANNI 379 Series—Covered with a 079 Series—Plain, light gray foam can be 
8 = ji - -ті Б, " " . 
ES D коныр ш ж УА жаз! білі ee 
-A y А г . iet 
SW 35 ANPCS ATGKT ANNZ3 | ANNX1 11— |-ANNBS- Covering is UV-resistant and ducts; formnarid ft With simple hand tools. 
Sn з = aNPCE aTGK2 24024 ANNX2 48" x 96" WA ANNRG approved for outdoor úse: Can be layered or mitered to fit nonstandard 
a a i : curves or objects. Mechanically fasten or 
4W 40" —  |ANPC7 4TGK3 4ММ75 4ММХЗ 3 ANNR8 
AV — A4 — 39g — ANPAS АТ ANNY3 ANNWIT absorbs impacts and returns to its glue in place. 
4%' — 4° |4NPAG 4TGJ2 4NNY4 ANNW2 original shape. White color. 


ER 


TAPE air 


Self-Fusing 


Silicone Tape Item пет 
. Thickness L М Color No. Thickness L М Color No. 
= Operating temp.: -130° to 500°F Rectangle sammen Tape Triangle Self-Fusing Tape 
А : | А | Black 32XV35 iin Black/Blue 32XV30 
Protective overwrap is adhesive-free. For use in 0.020 in 432 in $i n Gray 32Х/37 2in Black/Blue 32XV33 
32xv36 insulating electrical connections, protecting pipe - 2in White 32XV36 оооп iin Gray/Blue 32XV32 
ыр А А Self-Fusing Tape 432in |.. Red Oxide/ 
threads, friction wrap for handle grips, tension iin Black  32XV38 Tin "pue —92XV81 
i Tin Clear 32Х/40 2in White/Blue 32XV34 
wrap for bundles of wiles and hoses, temporary 0.020in 144in Tin — Gray 32Х/42 0.04011 Tin Black/Green 32Х/29 
hose repairs, and corrosion protection. Cures in Tin Red 32XV39 
24 hr. and creates a permanent seal. 32XV29 to iin White 32Х/41 
: Tin Black 3DXU8 
32XV34 have a triangular shape that helps assure iin Blue 6PFH4 
a smooth and uniform wrap over difficult shapes 1 Ш gear ЕРЕН 
Such as bus bars, cable harnesses, coils, and 20 mil 432 in-i eu ЕРЕН? 
splices. All items meet Mil. Spec. CID А-А-59163 1 in Red Oxide БЕН 
and are UL 510 Recognized. Tin Yellow  3DXUS 
ELE Pipe Insulation Wraps Approx. tem 
4 4 Description w L RValue No. 
m А = Temp. range: 0? to 250°F Fiberglass w/Plastic Vapor Barrier Overwap Зіл 25f 1.6 48Н488 
; Fiberglass and Foil 3in 25ft 3.8 48H489 
Help cut heat loss on hot water pipes and help keep Foam and Foil, Self-Adhesive Zin t5 2 48H404 
Cotton and Foil, No-Itch gin 25ft 4 48H492 


cold water pipes from sweating. Meet UL 723. 
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Rubber Flange Gaskets—Full-Face 


a %" thick FKM 
» ANSI sized to fit 150-Ib. flanges FLUOROELASTOMER 
NEOPRENE BLEND (BLACK) Г NR 
= Temp. range: -20° to 190°F -10° to 400°F Neoprene Blend| SBR Blend FDA Nitrile |ЕКМ Fluoroelastomer| — Silicone 
Have moderate resistance to ozone Max. Max. Max. Max. Max. 
dA dci 2 Excellent resistance to Pipe Inside Outside Bolt Pressure Item Pressure Item Pressure ltem | Pressure Item (Pressure Item 
oxidation, water, hydraulic silicate, ils. fuels. chlorinated Size Dia. Dia. Holes| (psi) No. | (psi) Мо. | (psi) No. | (psi) No. (psi) Шо. 
and oil. oils, Tuels, Chlorinate w М 3W 4| —  — | — — 250рві 4CYT9| 250 psi —4CYV2 250 psi 4CYW4 
solvents, hydrocar- Vw 1/6 3 4 |150psi 1TUR8 150 psi 1TUT8| 250 psi 4CYU1| 250psi — 4CYV3 | 250 psi 4CYW5 
SBR BLEND (RED) bons, and strong acids. .!. 19e 44 4 |150psi TTURS 150 psi 1TUT9 250 psi 4CYU2| 250psi — 4CYVA 250 psi 4CYW6 
= Temp. range: -20° to 180°F н И 1895 5" 4 | 150 рѕі 1TUT1| 150 psi 1TUV1| 250 psi 4CYU3| 250psi — 4CYV5 250 psi 4CYW7 
р. range: SILICONE (RED) 2  2W 64 150рві 1TUT2| 150psi ТӘ — - — — — — 
Good heat resistance for low-pressure, Temp. range: 2 29$ 6б 4 — — — — [250 рѕі 4CYU4| 250 psi — 4CYV6 | 250 psi 4СҮМ8 
hot and cold water applications їр. ge: 2W 2% т" 4 |150psi 1TUT3| 150psi 1TUV3| 250 psi 4СҮй5 250psi — 4CYV7 | 250 psi 4CYW9 
А -80° to 400°Е 7 3% 7W 4 | 150рѕі 1TUTA| 150 psi 1TUV4 250 psi 4CYUG| 250psi —4CYV8 | 250 psi 4СҮХІ 
FDA NITRILE (OFF WHITE i 4  4W — 9 8 150рві 1TUT5| 150psi 1ТШ/5 250 psi 4CYU7, 250psi — 4CYV9 |250psi 4CYX2 
T 9 2594 НЕЕ Excellent perfor 5 59%” 10 8 | —  — | — - 250рві 4CYU8) 250psi — 4CYW1 |250рві 4CYX3 
= Temp. range: -29 to mance in extreme 6 6%" 1t 8 | 150psi 1TUT6| 150 psi 1TUV6| 250 psi 4CYU9| 250psi 46ҮШ2 250 psi 4CYX4 
Made with FDA-approved ingredients. temperatures. 8 8% 137 8 | 150psi 1TUT7| 150 psi 1ТШ/7 250 psi 4CYV1| 250 psi —4CYW3 | 250 psi 4СҮХ5 
Pipe Inside Outside Bolt Item 
Size Dia. Dia. Holes No. 
"1 SBR Blend (Styrene Butadiene Rubber) 
Full Face and Ring 2in 2%іп біп 4 БИЛА 
à : 2%in 276in Тіп 4 5WLZO 
3in 3%in 7%in 4 5WLZ1 
Gasket Kits with Bolts sm ern ТІЕШ-- — WEN 
ANSI sized to fit 150-Ib. flat face flange бп бип їп з oWLza 
" un ] pis асе nanges 8in 8%in 13%in 8 5WLZ4 
Grade A zinc-plated carbon steel bolts. 10іп 10%in 1біп 12 Б\\ 75 
12in 12%in 19in 12 5WLZ6 
SBR BLEND (STYRENE BUTADIENE RUBBER) (БШШ ЕШЫШТЕ г 5WLZ4 
a Max. temp: -20° to 170°F 2in 2%sin 4йп  — 5WLZ7 
= 210°F tensile strength = 500 psi MEE SS Z2 i і 
3in 3%in 5% in = 5WLZ9 B P 
ARAMID FIBER WITH NITRILE RUBBER a an т. san = MAL юг Шы p E 
= Max. temp: 750°F (continuous max. temp.: 460°F) | sm 6 in 84m — БМА? 5WLY9 
= Max. pressure: 1595 psi (continuous max. pressure: 725 psi) 8in 8%in Tin —  БММАЗ 
; - ТЕАТ 3545 > 
@Thermoseat WAIT Garlock = 
: A 7м 
PTFE and Fiber Ring Gaskets and Sheets y oy” 
7 Y 
= Ring gaskets are ANSI sized to fit 150- С, Microcellular PTFE Garlock 3545 | X Jp? 
Ib. flat-face and raised-face flanges » Max. pressure: 1200 psi 
шы о о 
RING FLANGE GASKETS Hiis range: ae bai F : б 
Н esist strong acids, caustics, an қ | 
A. Virgin PTFE : hydrocarbons. Sir taana ©) 
= Max. pressure: 150 psi : = 3545 - 
= Temp. range: -450° to 500°F D. Flexible Graphite with 316SS Insert P. e 
High-purity gaskets provide alow-stress — " 1. қан іт, Sub t C. Garlock Microcellular 
seal with high chemical compatibility. * Lemp, гапе: sov. 10 | 1TUV8 
o Det Seal effectively during thermal cycling, 
B. Inorganic Нһег Garlock IFG 5500 resist corrosive chemicals, and are for use 
= Max. pressure: 1200 psi in critical sealing applications. 
= Temp. range: -100? to 800°F, : 
550°F continuous E. PTFE with 304SS Insert 
Thermally stable gaskets resist aliphatic Е ы pipe D. E Gasket Sheet 
hydrocarbons, gasoline, saturated steam, = "emp. range: -499 to sono 
inert gases, and most refrigerants. Void-free, virgin PTFE. 
B. Garlock C. Garlock Approved Vendor 
A. Approved Vendor Inorganic Fiber Microcellular D.Flexible Graphite | D.Flexible Graphite) | E.PTFE with 
Virgin PTFE, White | Garlock IFG 5500, Gray PTFE, White with 316SS Insert, | with 316SS Insert, 30455 Insert, 
Thickness Thickness Thickness Black, Black, Thickness White, 
Ув іп Ув іп Ув in Vs іп Ув in Ув in Thickness в in Ув in Thickness 342 in 
Pipe Inside Outside Item Item Item Item Item Item Pipe Inside Outside Item Item Item 
Size Dia. Dia. No. No. No. No. No. No. Size Dia. Dia. No. No. No. 
Ring Flange Gaskets Ring Flange Gaskets 
юп “шіп 1%in| 11VD6 | 1Т/С5 = 38VP96 = = Yin Min 1 іп ACYL1 38VR07 4CYJ8 
Мп Tsin 2%їп | 1TVD7 | 1TVC6 | 1TUX8 | 38VP97 | 1TUV8 | 1TUW8 $iin Tsin 2%in ACYL2 38VR08 4CYJ8 
iin 1%sin 256in| 11VD8 | 1TVC7 | 1TUX9 | 38VP98 | 1TUV9 | 1TUW9 iin 1%віп 2%іп 4СҮ13 38VR09 4СҮКІ 
Tain 1 шіп 3in | 17/00 | 11VC8 - - - — Thin 19in 3%in ACYLA 38VR10 ACYK2 
T%in 12%in 3%in | 1Т\Е1 11/04. 1TUYi | 38VP99 | 1TUWi | 1TUXi 2in 2%in 4 %in ACYLS 38VR11 ACYKS 
2in 2%in 4%in| 1ТМЕ2 | 1TVDi | 1TUY2 | 38VROi | 1TUW2 | i1TUX2 2%in 2%in 4%in ACYLG 38VR12 ACYKA 
2%in 2%in 4%in = = iTUY3 | 38VR02 | 1TUW3 | 1TUX3 3in 3%in 5%in ACYL7 38VR13 4СҮК5 
3in 3%in 5%in| 1TVES | 11/02 | 1TUY4 | 38VR03 | 1TUW4 | 1TUX4 4іп 4Уіп 6%in 4СҮ18 38VR14 ACYKG 
4in 4%in 675in| 1ТМЕ4 | 11/03 | 1TUYS | 38VR04 | 1TUWS | 1TUX5 біл 59in 7%in ACYL = ACYK7 
6in 6%in 8%in| 1TVE5 | 1TVD4 | 1TUYG | 38VR05 | 1TUWG | i1TUX6 бї 6%in 8%in ACYNi 38VR15 4СҮК8 
8in 8%in 11їп | 1TVE6 | 11/05 | 1TUY7 | 38VR06 | 1TUW7 | 1TUX7 8in 8%in tin ACYN2 38VR16 4СҮК9 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2839 
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f continuen] 
PTFE and Fiber Ring Gaskets and Sheets 


F. Expanded PTFE Gore Style GR and UPG Style 800 |, Synthetic Fibers with Nitrile Binder 

= Max. pressure: 3000 psi (Thermoseal Klingersil? C-4401) 

= Temp. range: -450° to 600°F General-purpose gasket material features good 
Dimensionally stable and resist creep and cold flow. sealability, chemical resistance, and good creep 
Provide low stress-to-seal for applications using plastic relaxation. 


and glass-lined flanges. Resist many aggressive chemi- ; "—— 
cals, 4CYR7 to 4CYRO, 4СҮТІ to 4СҮТ8 are cut from Ы a Garlock 3900 


sheet material. 38R343 to 388353 are molded gaskets. — Temp. range: -100° to 1000*F 


G. Aramid Fiber with Nitrile Binder Garlock 3000 This high-temperature gasketing minimizes cold 


» Max. pressure: 1000 psi | flow and has reduced creep relaxation. 
= Temp. range: -100? to 700°F, 400°F continuous K. Expanded PTFE 


Help reduce fluid loss, maintenance, energy consump- = Max. pressure: 2900 psi 


tion, and inventory costs. = Temp. range: -400° to 599°F 
H. PTFE with Aluminosilicate Compresses easily to minimize creep and cold flow. 


Microspheres Garlock Gylon? 3504 

= Max. viis 800 psi y L. PTFE with 304 SS Reinforcement Core 

= Temp. range: -450° to 500°F = Max. pressure: 150 psi, except 167714 is 125 psi 
= Temp. range: -400° to 500°F 


Suitable for use with some caustics and moderate T . NETT 
concentrations of hydrocarbons, hydrogen peroxide, Used for pipeline blocking, this pipeline gasket has a 
handle to ease installation. 


refrigerants, and solvents. 


@hermosear GUAT Garlock 
M. SYNTHETIC FIBERS WITH A PROPRIETARY 
RUBBER BINDER GARLOCK 3760 

= Max. pressure: 500 psi 

= Temp. range: -100° to 400°F 

Create their own low-pressure load with propri- 
etary rubber binder. Material won't degrade 
when in contact with oils and is conformable to 
irregular flanges. 


GASKET SHEETS 


Expanded PTFE, 38VP92 to 38VP95 
Softer and more flexible than conventional 
PTFE so it can easily conform to rough and 
irregular surfaces. Minimal creep at elevated 
temperatures. 


PTFE with Glass Microspheres 

Garlock 3504, 167703 to 167706 
Improved performance over PTFE. Suitable for 
use with some caustics, moderate concentra- 
tions of acids, hydrocarbons, refrigerants, and 


solvents. 
H.Gylon 
с Е.боге Е.боге G. Garlock PTFE with ].Thermoseal J.Garlock K.Teadit 
ut Expanded | Molded Expanded | Aramid Fiber with Aluminosilicate — | Synthetic Fibers with | Graphite with Nitrile | Expanded 
PTFE, White | PTFE, White Nitrile Binder, Blue Microspheres, Blue | Nitrile Binder, Green | Binder, Mahogany | PTFE, White 
Thickness Шы : EM Я Thickness Thickness Thickness Thickness 
| і | віп % in % in %e in Vis in Y^ in Vis in Y in Vasin Yin Yin 

Pipe Inside Outside Item Item Item Item Pipe Inside Outside) Нет Item Item Item Item Item Item 
Size — Dia. — Dia. No. No. No. No. Size Dia. Dia. No. No. No. No. No. No. No. 

Ring Flange Gaskets | Flange Gaskets 
Min “Жіп 1 “in| —4CYR7 38R343 ACYPS | 4CYN3 win 2 шіп 1%in| 38VR17 | 38VR27 | 38VR41 | 38VR51 | 38VP34 | 38VP44 | 381Р82 
Min 1 vein 2v in| нш 38R344 ACYPG | 4CYN4 Xin 1/віп 2%in| 38VR18 | 38VR28 | 38VR42 | 38VR52 | 38VP35 | 38VP45 |  38VP83 
Tim iei 2%іп)| — 4CYR9 388345 ACYP7 | 4CYNS Тіп 1Xein 2%in| 38019 | 38VR29 | 38/42 | 38VR53 | 38VP36 | 38VP46 | 38/Р84 

ATIS RUE ELT ШШШ ТП 388346 ACYPB | 4CYN6 Tin 1°%әїп 3%in| 38VR20 | 38VR30 | 38VR44 | 38VR54 | 38VP37 | 38VP47 | 38VP85 
“ш пуш EH 388347 ACYP9 | 40ҮМТ 2in 2%in 4 ¥%in| 38VR21 | 38VR31 | 38VR45 | 38VR55 | 38VP38 | 38VP48 |  38VP86 

2hin 2%in Ain) 46/13 = 4CYR1_| 4CYN8 2%п 2%in 4%in| 38VR22 | 38VR32 | 38VR46 | 38VR56 | 38VP39 | 38VP49 |  38VP87 
зіп З/п 5%in| — ACYTA 388348 ACYR2 | АСҮМӘ 3in 3%in 5%in| 38VR23 | 38VR33 | 38VR47 | 38VR57 | 38VP40 | 38VP50 |  38VP88 
4п 4/іп б/т  ACYTS 388349 ACYR3 | «СҮРІ 4in 4¥%in 6%in | 38VR24 | 38VR34 | 38VR48 | 38VR58 | 38VP41 | 38VP51 | 38/Р89 
зіп зеп /Ainj 46/16 = ACYRA | A4CYP? бі 6%in 8%in| 38VR25 | 38VR35 | 38VR49 | 38VR59 | 38VP42 | 38VP52 | 38/Р90 
бп бут 8%in|  AGYT7 38R350 ACYRS | 4CYP3 біп 8%in iiin | 38VR26 | 38VR36 | 38VR50 | 38VR60 | 38VP43 | 38VP53 | 38VP91 
8in 8%in 11in |  4CYT8 38R351 4CYR6 | 4CYP4 

10 in 10% in 13% in = 38R352 = = 
12in 12% in 16 Y in = 38R353 = = 

Thickness 
pode Max. Yain | Vei | Vain 
Reinforcement Core, White Material of Pressure Temp. Mfr. Item | Item Item 
Thickness ` L w Construction Color (psi) _ Range (°F) Model Brand No. No. No. 
Yin Gasket Sheets 
Pipe Item ' ' "m «.  800psi -33010500 8764/12062 = — |16Т698 E 
Size Outside Dia. No. 12in 12in Virgin PTFE White —gop psi_-330to 500 — 8764V12125 = — | — hri 
Paddle Gaskets/Pipeline Blockers Aramid Fibers with - _ 
a n 167708 d is Eder — Blue 1,000 psi -100to 400 3000 Garlock 5MRT3 5МВТ4 
Tin 3 %in 167710 22 2,200 рві -40010599  245H-15062 Teadii | —  |38VP94 = 
ZN ТУП 167711 Expanded PTFE White ~5'o00 psi -45010 500 249Н-15125  Teadt | — | —  |38VP85 
3in 534 in 167712 Graphite With  Manogany 2:000. psi -100 to 1000 9900-1506: бапоск | —  38VP56 = 
4in 6 “іп 167713 Nitrile Binder gany 2,000 psi -100 to 1000 9900-15125 Garlock = = 38VP57 
6in 8% in 167714 і i Inorganic Fibers бұй _ 
15in 15іп with a Nitrile Binder Gray 1,200 psi -100 to 550 5500 Garlock SMRT7 SMRT8 
Microcellular PTFE White 1,200 psi -450 to 500 3545 Garlock —  |BMRU1 5MRU2 
M. Garlock PTFE with Glass gug  200рві -45010500 3504-15062 Garlock | — [167703 = 
Synthetic Fibers with Microspheres 800 psi -45010500 3504-15125 Garlock | — | — 161705 
a Proprietary Rubber Synthetic Fibers Blue and 200 psi -100 to 400 37600-15062 Garlock — 38ҮР8011 — 
Binder, m шш Оше ыу Off-White 500 рві -10010400 37600-15125 Garlock | — | —  |38VP81+t 
Vis in Yin : | Flexible Graphite 2,000 psi -400 to 850 FLEXIGRAF-19062 -- — | 6РЕЈ2 = 

Pipe Inside Outside | Нет item 19.75 in19.75 in with 316 SS insert — Black -2'000 psi -40010 850 FLEXIGRAF-19125 — = [= GPFJA 
Size Ша Dia. No. No. | | emen =——— 800psi -33010500 8764124062 = — 1161699 - 

Ring Gaskets іп п Witginif The White —800 psi -330t0500 8764124125 = — | — memz 
еп Яп 160) 40PP41 40PP39 Aramid Fibers with ^ Blue — 1000psi -100 to 400 3000 Garlock | — |5MRT5 | 5MRT6 
пип лт. Пв ee a ae 2,900 psi -45010 500  245H-30062  Teadit 3BVP92 
iin iin 2%in  1TUYS 40PP37 ae 2,900 рві -45010 - eadi — — 

TER ien 3 ei T1085 АСЕР Expanded PTFE | White 2005 -40010 590 249H-30125  Teadt | — | —  |38VP88 
2in 2in 4 Vs in 1TUZ2 40PP46 Graphi e with Маһодап 2,000 psi -100 to 1000 9900-30062 Garlock — |38VP54 — 

2 іп 2Yin 4%in 1TUZ3 40PP43 Nitrile Binder gany 2,000 psi -100 to 1000 9900-30125 Garlock — = 38VP55 
3in  3in 5%in| 1TUZ4 40РР42 Inorganic Fibers ^ Gray 4,200 psi -100 to 550 5500 Garlock | — |5МАТӘ |5MRU0 
4in 4in 6%in | 11075 40PP45 зот зот With a Nitrile Binder 218) i 
6 in 6 in 8354 in 1TUZ6 40РР36 Microcellular PTFE White 1,200 psi -450 to 500 3545 Garlock —  |5MRUS3 5MRUA 
an 8i iim 1027 10РРЗ8 PTFE with Glass pue _ 800 psi -45010500 3504-30062 Garlock | — 167704 = 

Microspheres 800 psi -45010 500 3504-30125 Garlock — — 16T706 
Synthetic Fibers Blue and 500 psi -100to 400 37600-30062 Garlock — (38VP7811], — 
with a Proprietary ы " 
Rubber Binder. Off-White 500 psi -10010400 37600-30125 Garlock | — | — 38VP79 tt 
Synthetic Fibers Green 600 psi 010400 C-4401 Thermoseal|38R340, — 38R342 
with Nitrile Binder 600 psi — Oto 400 C-4401 Thermoseal| — 388341 = 
я -Flexible Graphite 2,000 psi -400 to 850 FLEXIGRAF-M062  — — 6РЕЈЗ = 
39.5 in 39.5in with 316 $$ insert Black “2000 рѕі -400to 850 FLEXIGRAF-M125 — | — | — | 6PFJS 
tt NSF 61 Certified. 
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GRAINGER.COM Ring & Flange Gaskets 
Flange Gaskets and Spiral Wound Metal Gaskets — &«iTnermosear 
FLANGE GASKETS SPIRAL WOUND METAL GASKETS 
(KLINGERSIL C-4401) » Max. pressure: 150 psi 
» Max. pressure: 150 psi = Temp. range: 0° to 932°F 
= Temp. range: 0° to 750°F Suitable for use on raised face and flat face flanges. Type CR gaskets feature a 


Feature greater sealability, chemical solid metal outer ring that functions as a centering device and a compression 
resistance, and good creep relaxation. stop. Туре CRIR gaskets feature solid metal outer and inner rings that help 


protect the inner windings of the gasket element from high temperatures. 450504 450505 

Pipe Inside Outside Item Pipe Inside Outside Item Pipe Inside Outside Item 
Size — Dia. Dia. Type No. Size ^ Dia. Dia. Type No. Size Оа. Dia. Type No. 
Flange Gasket, 716" Thick | Spiral Wound Metal Gasket, 31" Thick Spiral Wound Metal Gasket, 346" Thick Cng 

Synthetic Fiber with Nitrile Binder 30455 and Flexible Graphite 30455 and Flexible Graphite 

Yoin zin T%in 45CE38 Vin Яп 1%in СА ANSI Class 150 45CE37 біп 7%sin 8%in  CRIRANSIClass 150 45СЕ06 
Yin isin —2J5in 45CD97 Hin Ain 1%in CRIRANSI Class 150 450081 8in 9 %ain itin CR ANSI Class 150 456092 
iin TYsin  2%in 450095 “Уі — iin 2% in CR ANSI Class 150 45CE47 бп 9 %ein Tiin CRIRANSIClass 150 450099 
їйїп Tsin Зп 45CE49 “Уі Тіп 2%in  CRIRANSI Class 150 45CE23 10іп 11Увіп 13%іп  CRANSIClass 150 456Е42 
2in 2%іп 4 T4 in 450073 fin in 2% in СВ ANSI Class 150 45608 10іп 11 еіп 13%іп  CRIR ANSI Class 150 450076 
3in Зуі 5% in 45СЕТІ iin 1 йіп 2%in  CRIRANSI Class 150 45609 12in 13%in 16 іп CRANSIClass 150 450078 
4in 4%їп 6 іп ASCE21 Thin 2%іп 3%in CR ANSI Class 150  45CE43 12іп 13%in 16 Yin (НІН ANSI Class 150 450094 
6in 6%іп 8% iN (401 ANSI Class 150 450088 1%іп 2 Yin 3%in  CRIR ANSI Class 150 456074 14іп 14%іп  17%in СААМ Class 150  45CE46 
Bin 8%іп iin 45CE20 — 2in 2%in 4% in СВ ANSI Class 150 456060 14іп 14%іп 17%іп  CRIRANSI Class 150 450090 
Win 10%п 13%іп 45604 — 2in 2%іп 4%in  CRIRANSIClass 150 45CE07 — 16in 16%іп 20Иіп CRANSIClass 150 4560085 
12in 1294im  16%in 45CE44 2%іп 3 %in 4 1 in CR ANSI Class 150 45CD87 16іп 16%in 20 %4in  CRIRANSIClass 150 45СЕ19 
14in  14in 17 іп 450082 2%in Зип 4%in  CRIR ANSI Class 150 45CE22 18іп 18 'Yein 21%in СААМ Class 150  45CE32 
16in 16i 20/1 45612 3in — 4in 5 іп  CRANSI Class 150 45605 18іп 187/ein 21%іп  CRIRANSIClass 150 450080 
Win  18in 21% in 45CE39 — Зіл 4 5 іп CRIRANSIClass 150 45CE48 20іп 20'Yein 23%in CR ANSI Class 150  45CE34 
20in 20i  23%in 4560789 4п  5in 6%п  CRANSI Class 150 45CE33 20їп 20'/ein 227іп  CRIR ANSI Class 150 45CE15 
24in 24іп 28 Vi in 45CE52 4in  5in 6%in  CRIR ANSI Class 150 45CD89 — 24in 24%in  28⁄4in CRANS Class 150 45CE13 


6in 7 %ein 8% in СВ ANSI Class 150 45СЕ50 — 24in 24% in 28 Yin  CRIR ANSI Class 150 45CE24 


Garlock “/.. 


WEN We TEENA UB ees?” cie 44544444 
Metal-Reinforced Spiral-Wound Ring Gaskets 
Meet ANSI B16.20. APPOVED VENDOR SPIRAL-WOUND FLEXITALLIC CGI  TUZÜ 
.. о о x2 o о 
GARLOCK RW и Тетр. гапде: 320° to 842 F | | = Temp. range: 150? to 842 F | 
= Temp. range: -320° їо 842°F 304 stainless steel windings, with flexible graphite 304 or 316 Stainless Steel windings with 
With 304 stainless steel wind- filler and carbon steel centering rings. ДІ 1. mer penne A hin 
ings, flexible graphite filler, and GARLOCK RWI as P E tor use ds fi ic ү? dcs 
a carbon steel centering ring. = Temp. range: -320° to 500°F e 72. de а " 
For hydrocarbon processing 304 stainless steel inner ring protects sealing жолы steel centering materials 
and refining, pulp and paper, elements from process media. 304 stainless steel are present 
and oil and gas applications. ^ winding, PTFE filler, and carbon steel centering rings. | 38R293 
GARLOCK RW Approved Vendor SPIRAL-WOUND 
Nod сат ШАБ. ANS URS ыы Fit 300/400/000 Ib ГЕРТА СЕ 
0 FI -ID. 0 FI “1D. -ID. at/Raised Face І -ID. s 
T"! Flat/Raised Face Gasket Flat/Raised Face сай Ғасе Gasket Flange Gasket Flat/Raised Face Flange Gasket = Temp. range: -150° to 842°F 
ipe inside ет ет ет ет ет | indi П j 
Size Dia. | Outside Dia. Мо. Outside Dia. Мо. Outside Dia. Мо. | Outside Dia. No. Outside Dia. No. 316 stainless steel windings with flexible 
Bin Xin 174 11078 — — 25i ЯТ? — 174m  38UUS8 2% 38UU49_ graphite filler. Feature an external ring that 
іп Tin 2 іп 17079 = = 2 іп 11VB3| 2 4in 380039 2% in 38UU50 i 
Tin 1 Yin —256in — TUAM = = 27, in ТИВА 2%п 38UU40 2 “A in zust centers the carbon steel centering gasket 
Thin 1 Zin 3 in 1TVA2 = = 3 Vin 1TVB5 = = = = on the flange face. Provides additional 
Tin 2 Bin 3% in 1TVA3 = = 3%in  1IVB6| 3%mn 38/41 КЕЛШ 380052 i 
2m 23in| 4/іп —1TVM = = 4% int 1WB7|_4 ein 3800 4%п gegusg- radial strength to help prevent gasket 
нін чуп ee ЖШ Ти ШЫ” blowout and acte cachet amiable fa Stop. 
ІП ІП 8 In = — In ЗІП в In j 
4n 5i |  6%n ЯТМА  7%m 1Т\б1 = — [Ип 38UUA5| — —7 74 in 38UUsg- General purpose gasket suitable for use 
5in 6 Yin)  734in —1IVA8| бп 1 TVC2 = = 7%іп 38UU46 B vin 38UU5; With raised face and flat face flanges. 
біп 7%cin| 8 іп 11VA9 9%in 11VC3 = = 8% іп 38UU47 9% in 38UU58 
8in 9 віп itin iTVBi| 12 іп 1TVC4 = = itin 38UU48 12 in 38UU59 
GARLOCK RWI FLEXITALLIC CGI 
ANSI Sized ANSI Sized ANSI Sized to Fit 30455 and Flexible Graphite 316SS and Flexible Graphite 
to Fit 150-10. to Fit 300-10. 300/400/600-Ib. ANSI Sized ANSI Sized to Fit ANSI Sized ANSI Sized to Fit 
Flat/Raised Face | Flat/Raised Face | Flat/Raised Face to Fit 150-Ib. 300/400/600-Ib. to Fit 150-Ib. 300/400/600-Ib. 
Flange Gasket Flange Gasket Flange Gasket Pipe Inside | Outside Item Outside Item Outside Item Outside Item 
Pipe Inside [Outside Мет (Outside Item (Outside Item Size Dia. Dia. No. Dia. No. Dia. No. Dia. No. 
Sie Dia. | Dia. No. Dia. No. Dia. No. win віп | 1%in  38R271 | 2 4in  38R282 | 1%п  38R293 | 2%in  38R305 
Yin Wein | 1%in  4CYX6 = = 2%in  ACYY8 Yin "Wein| 2%in  38R272 | 2%in  38R283 | 2%in  38R294 | 2%in 388306 
іп віп |2 іп  4CYX7 = - 2 біп ACYY9 Тіп irsin 2%in 388273 | 2%п  38R284 | 2%п 388295 | 2%in 388307 
iin 1/віп| 2%іп  4CYX8 = = 2 іп —ACYZ1 Ti Тип 3in 388274 | 3 4in 388285 3in 388296 | 3 4in  38R308 
тюп t%in| 3%in  4CYX8 = = 3%іп 4CYZ2 Twin 134in| 3 іп 388075 | 3% іп  38R286 | 3 іп  38R29/ | 3 іп  38R309 
2in 2%віп| 4%in  ACYYi = = Tin 4CYZ3 Zin 2¥%cin| 4 іп 388276 | 4%in  38R28/ | 4%in  38R298 | 4%%in 388310 
2%in 2%іп |4 іп 4СҮҮ2 = = 5%in  ACYZ4 2%п 2%in| 4%in 383277 | 5 %in  38R288 | 4%in 288200 | 5%in 388311 
3in 3%ein| 5%in АСҮҮЗ = = 5%in  4CYZ5 3in 3Ywin| 5 іп  38R2/8 | 5%п 3882889 | 5 іп  38R301 | 5%п  38R312 
4in 4Увіп| 6%in 4CYYA | 7%in  4CYZ6 = = FLEXITALLIC CGI 
біл 5 віп 7 іп  ACYY5 | 8iin 46Ү27 = = А | | , 
біп 6%sin) 834in 4CYY6 |975in  4CYZ8 = = 10155 and Flexible Graphite 3165$ and Flexible Graphite 
i UA i % i = = ANSI Sized ANSI Sized ANSI Sized ANSI Sized 
Sn Svein | Иш ЖҮ; Menn 40/78 to Fit 150-10. to Fit 300-10. to Fit 150-Ib. to Fit 300-Ib. 
Pipe Inside | Outside Item Outside Item Outside Item Outside Item 
FLEXITALLIC CG Size Dia. Dia. No. Dia. No. Dia. No. Dia. No. 
ANSI Sized to 4in 4%sin | 6 іп 388274 | 7 іп  38R290 | 6%in  38R302 | 7 йіп 388313 
ANSI Sized to Fit 150-Ib. Fit 300/400/600-Ib. біл 6%sin | 8 іп 388280 | 9%in 388201 | S%sin  38R303 | 9%in  38R314 
Pipe Inside Item Item 8 in 8%in | {fin 388281 |12 іп  38R292 | {fin 388304 | 12%in  38R315 
Size Dia. Outside Dia. No. Outside Dia. No. 
Ye in Jin Тт 388316 2 іп 388328 FLEXITALLIC CG 
34 in iin 2 іп 38R317 295 in 38R329 ANSI Sized to Fit 150-Ib. ANSI Sized to Fit 300-Ib. 
Tin Tin 2% in 38R318 2%in 38R330 Pipe Inside Item Item 
1 іп 1 іп Зіп 38R319 КЕЛП 38R331 Size Dia. Outside Dia. No. Outside Dia. No. 
i^i 2i 336 in 38R320 33i in 38R332 4 in 5 in 6 Ain 38R324 7 in 38R336 
2in 23A in 4 іп 38R321 436 in 38R333 5 in біп 7Ain 38R325 8 in 38R337 
2%in Әйіп 4 Th in 38R322 5 Vs in 38R334 біп 7 Yi in 83A in 38R326 9% in 38R338 
3in 4 in 5 іп 38R323 5 Ain 38R335 8 in 9 еіп Tiin 38R327 12% in 38R339 
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POLY-TEMP® РТЕЕ/ 
UHF Joint Sealant Performance Item 


4UKO01 Ww L Temp. Range No. 


Pliable instant flange gasket resists common chemicals and will not deterio- РА n Eu p to EDIE E 
rate. 100% expanded PTFE UHF material. Max. pressure: 3000 psi. Meet FDA Zin 1801п -450°10 6009: 5E142 


21 CFR 177.1550 and 21 CFR 175.105, and CSA Recognized Component. Ип 180in -450° їо 600"F  БЕТАЗ 


CART HOSE MASTER Inc. 
Corrugated Metal Hoses, 6'"L to 11"L 


316 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 316 Stainless Steel Braided Cover—These corrugated 
metal hoses have a 316 stainless-steel inner hose with a 316 stainless-steel braided cover (or outer hose). 316 
stainless steel provides excellent corrosion resistance and is ideal for industrial chemical-processing applications. 


321 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 304 Stainless Steel Braided Cover—These corrugated 
metal hoses have a 321 stainless-steel inner hose and a 304 stainless-steel braided cover. 321 stainless steel can 
withstand very high temperatures. It has high strength, resists scaling, and provides phase stability with resistance 


6MP27 to subsequent aqueous corrosion. 304 stainless steel can be sanitized. It can withstand corrosion from most oxidiz- 
ing acids but is susceptible to corrosion from chloride solutions or from high-saline environments like coastal 
regions. 
6 1^ in 8in 9 in 10 %in 11 in 
Hose Max. Working Dynamic Min. Item Item Item Item Item 
Hose Fittings I.D. Temp. Range Pressure @ 70^F Bend Radius No. No. No. No. No. 
316 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 316 Stainless Steel Braided Cover 
Carbon Steel MNPT x Carbon Steel FNPT 2in 850°F 525 psi 13.0 in — — — 49AC21 — 


321 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 304 Stainless Steel Braided Cover 
Carbon Steel 1% in M Fixed Flange x Carbon 


151 o " i ; = un = _ 
Steel 17% in M Fixed Flange 1%in 32° to 850°F 531 psi 11.0in 2ZV24 

Carbon Steel 7 іп МЇРТ x Carbon Steel 17 in МАРТ win 32° to 850°F 1,186 psi 5.5 in 6MP27 — — — — 
Carbon Steel 1 in MNPT x Carbon Steel 1 in MNPT Tin 32° to 850°F 718 psi 9.0 in — 6MP33 — — — 
Carbon Steel 2 in M Fixed Flange x Carbon Steel 2 in M Fixed Flange 2in 32° to 850°F 449 psi 13.0 in — — 6MP44 — — 
Carbon Steel 2 in MNPT x Carbon Steel 2 in MNPT 2in 32° to 850°F 449 psi 13.0 іп = = - 6MP42 — 
Carbon Steel 3 in M Fixed Flange x Carbon Steel 3 in M Fixed Flange 3in 32° to 850°F 346 psi 18.0 in — — 6MP46 = — 
Carbon Steel 4 in M Fixed Flange x Carbon Steel 4 in M Fixed Flange 4in 32? to 850°F 299 psi 22.0 in — — 6MP47 — — 
Carbon Steel 6 in M Fixed Flange x Carbon Steel 6 in M Fixed Flange біп 32° to 850°F 210 psi 32.0 in — — — — 6MP68 


Gia HOSE MASTER Inc. 
Corrugated Metal Hoses, 12"L to 36"L 


316 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 304 Stainless Steel 
Braided Cover—These corrugated metal hoses have a 316 stainless-steel 
inner hose with a 304 stainless-steel braided cover (or outer hose). 316 stainless 
steel provides excellent corrosion resistance and is ideal for industrial chemical- 
processing applications. 304 stainless steel can be sanitized. It can withstand 
corrosion from most oxidizing acids but is susceptible to corrosion from chloride 
solutions or from high-saline environments like coastal regions. 


316 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 316 Stainless Steel 
Braided Cover—These corrugated metal hoses have a 316 stainless-steel 


482244 н Е ; А Я 
inner hose with a 316 stainless-steel braided cover (ог outer hose). 316 stainless 
Steel provides excellent corrosion resistance and is ideal for industrial chemical- 
processing applications. 
321 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 304 Stainless Steel 
Braided Cover—These corrugated metal hoses have a 321 stainless-steel inner 
hose and a 304 stainless-steel braided cover. 321 stainless steel can withstand 
very high temperatures. It has high strength, resists scaling, and provides phase 
stability with resistance to subsequent aqueous corrosion. 304 stainless steel can 
be sanitized. It can withstand corrosion from most oxidizing acids but is suscep- 
tible to corrosion from chloride solutions or from high-saline environments like 
coastal regions. 
Dynamic 12"L 18"L 24"L 36"L 
Min. Max. Max. Max. Max. 
Bend Working Working Working Working 
Hose Radius Pressure Item Pressure Item Pressure Item Pressure Item 
Hose Fittings 1.0. Temp. Range (іп.) Brand |@70°F No. |@70°F No. | 970 Мо. 970% Мо. 
316 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 304 Stainless Steel Braided Cover 
316 Stainless Steel 1⁄4 in MNPT x 316 Stainless Steel 4 in MNPT Vain -325?to 1200°F 4.5 іп Hose Мазіег 1,800 psi 4FKH7/1,800 psi 4ҒКН8 1,800 psi 4FKH9 — 
316 Stainless Steel % in МАРТ x 316 Stainless Steel 3% іп МАРТ іп -325° to 1200?F 5іп Hose Master — — — — — — 1,558 psi 4FKJ5 
316 Stainless Steel 79 in МЇРТ x 316 Stainless Steel 7 in FNPT Yin -325° to 1200°F 5.5 іп Hose Master - — — — 1,186 psi AFKF3 1,186 psi 4FKF4 
316 Stainless Steel $4 in МАРТ x 316 Stainless Steel % іп FNPT Yin -325° to 1200°F  8in Hose Master 898 psi 4FKF5) 898 psi 4ҒКҒб 898 psi ДЕКЕТ 898 psi 4FKF8 
316 Stainless Steel % in MNPT x 316 Stainless Steel % іп МАРТ Yin -325° їо 12000: 8in Hose Master - — — — — — |898 psi 4FKK4 
316 Stainless Steel 1 in MNPT x 316 Stainless Steel 1 in FNPT Тіп -325° to 1200°Е 9іп Hose Master, 718 psi 4FKF9| 718 psi 4FKG1| — — |718 psi 4FKG3 
316 Stainless Steel 174 іп MNPT x 316 Stainless Steel 17 in FNPT 1 іп -325° їо 1200°F 10 in Hose Master 645 psi 4ҒК64 645 psi 4FKG5| 645 psi 4FKG6)  — = 
316 Stainless Steel 114 іп MNPT x 316 Stainless Steel 174 in MNPT 1% in -325° to 1200°Е 10in Hose Master - — — — | 645 psi 4FKL2 — 
316 Stainless Steel 1% in MNPT x 316 Stainless Steel 17 in FNPT 17 in -325° to 1200°Е 11in Hose Master 531 psi 4FKG8) 531 psi 4ҒК80 — —_| 531 psi 4FKH2 


316 Stainless Steel 2 in M Floating Flange x 316 Stainless Steel 2 in M Floating Flange 2іп 32° їо 850° 13 іп Hose Master) 449 psi ДЕКСА 449 psi 4ЕКС5 449 psi 4FKC6| 449 psi 4FKC7 
316 Stainless Steel 2% in M Floating Flange x 316 Stainless Steel 2% in M Floating Flange 2 1? in 32° to 850°F — 16 in Hose Master; 417 psi 4FKD8| 417 psi 4ЕКС8 417 psi 4FKC9|  — — 


[continuen] | 
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PLUMBING 
Metal Hose Assemblies 


Corrugated Metal Hoses, 12"L to 36"L PPA nose master ne. 
Dynamic 12"L 18"L 24"L 36"L 
Min. Max. Max. Max. Max. 
Bend Working Working Working Working 
Hose Radius Pressure Мет Pressure Item Pressure Мет Pressure Item 
Hose Fittings 1.D. Temp. p. Range çin.) Brand | 9 70°F No. @70°F No. |@70°F Мо. QG70^F Мо. 
316 Stainless Steel 277 in M Floating Flange x 316 Stainless Steel 2% in M Floating Flange 2 in 32° 10 850°F 8in Hose Master - — — — — |417 psi 4ЕК01 
316 Stainless Steel 2 in MNPT x 316 Stainless Steel 2 in FNPT 2in -325° to 1200°F 13 іп Hose Master, 449 psi AFKH3 — — — — — — 
316 Stainless Steel 2 in MNPT x 316 Stainless Steel 2 in MNPT 2in -325° їо 1200°Е 13 іп Hose Master — 449 psi 4FKL9| — — — — 
316 Stainless Steel З in M Floating Flange x 316 Stainless Steel 3 іп M Floating Flange — 3in — 32° їо 850°Е 18іп Hose Master 346 psi ако 346 psi 4FKD2) — = = == 
316 Stainless Steel 3 in M Floating Flange x 316 Stainless Steel 3in M Floating Flange Зіп — 32° їо 850° 22 іп Hose Master - — — | 346 psi 4FKD3) 346 psi 4FKD4 
316 Stainless Steel 4 in M Floating Flange x 316 Stainless Steel 4 іп M Floating Flange 4іп 32° їо 850°Е 22 іп Hose Master, 299 psi ДЕКЕТ 299 psi 4FKD5| 299 psi 4ЕК06 299 psi 4FKD7 
1211: 181 24. 361 
Мах. Мах. Мах. Мах. 
Dynamic | Working Working Working Working 
Hose Temp. Min. Bend | Pressure Item Pressure Item Pressure Item Pressure Item 
Hose Fittings ІП. Range Radius @ 70°F No. @ 70°F No. @ 70°F No. @ 70°F No. 
316 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 316 Stainless Steel Braided Cover 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel 150 LB FNPT jV 1200°Е 5.0 in 300 psi 482244 — — — — — — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel 150 LB FNPT үлі 1200°F 5.0 in 300 psi 482252 300 psi 482253 300 psi 482254 300 psi 482255 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel 150 LB FNPT EA 1200°F 8.0 in 300 psi 482256 — — 300 psi 482258 300 psi 482259 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel 150 LB FNPT T 1200°F 9.0 in 300 psi 482260 300 psi 482261 300 psi 482262 300 psi 482263 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel 150 LB FNPT 14' 12000: 10.0іп -- - 300 psi 482264 — — — — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel 150 LB FNPT lw  1200F ТІ0іп = = — — 300 psi 487768 = — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel 150 LB FNPT 2 1200°F 13.0 in — — 300 psi 487770 300 psi 487771 300 psi 487772 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel FNPT Y" — 12007F 5.0 in 2,400 psi — 49АС03 — — 2,400 psi 487795 — — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel FNPT VW 1200°Е 5.0 in 1,175 рві 49А008 -- -- — — — — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel FNPT 3X 12009Ғ 8.0 in 925 5 psi 49AC11 925psi | 49AA04 = = — — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel FNPT T 1200°F 9.0 in — 650 psi 49AA07 — — 650 psi 49AA09 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel FNPT ТИ” 1200F  100in — — — 300 psi 487765 - - 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel FNPT 14' 12000: 10.0іп — — — 575 psi 49AA10 = — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel FNPT 2" 1200F 13.0іп = = = = 525 psi 49АА14 — — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel MNPT iW' 1200  100in 575 psi 49AA16 = — — — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel MNPT 1/7 1200F  110in 531 psi 49AA17 — — — — — 
304 Stainless Steel MNPT x 304 Stainless Steel MNPT P 12000: 13.0іп — — 525 psi 49AC23 — — — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel 150 Ib FNPT 3"  1200F  80in — — 300psi — 49АА41 — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel 150 Ib FNPT T 1200°F 9.0 in 300 psi 49AA44 — — 300 psi 49AA46 300 psi 49AA47 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel 150 Ib FNPT 1W' 1200°F 10.0 in 300 psi 49AA48 = — — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel 150 Ib FNPT 1” 1200°F 11.0 in 300 psi 49AA52 — — — — — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel 150 Ib FNPT 2" 1200°F 13.0 in 300 psi 49AA56 — — — — 300 psi 49AA59 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel FNPT V — 1200°F 5.0 in — — 2,400 psi 49АА61 — — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel FNPT 9%” 12007F 5.0 in — — — — — 1,800psi — 49AA67 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel FNPT VA 1200°F 5.0 in — — 1,175 psi 49АА69 — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel FNPT 34 — 12007F 8.0 in 925 psi 49AA72 — — — — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel FNPT iW' 1200 100in — — 575 psi 49AA81 — — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel FNPT 1” 12000: 11.0іп 531 рві 49AA84 — — — — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel FNPT 2" 1200°F 13.0іп — — — — 525 psi 49AA90 — — 
316 Stainless Steel MNPT x 316 Stainless Steel FNPT 3 1200°F 19.0іп — — 335 psi 49AA95 — — — 
Carbon Steel Male NPT x Malleable Iron үлі 850°F 5.0 in 300 psi 482223 — — — — 300 psi 482226 
Carbon Steel Male NPT x Malleable Iron EA 850°F 8.0 in 300 psi 487727 — 300 psi 482229 300 psi 482230 
Carbon Steel Male NPT x Malleable Iron T 850°F 9.0in 300 psi 482231 — — 300 psi 482233 300 psi 482234 
Carbon Steel Male NPT x Malleable Iron TW 850°F 10.0 in — — 300 psi 482235 300 psi 482236 300 psi 482237 
Carbon Steel Male NPT x Malleable Iron TW 850°F 11.0 in — — — — 300 psi 482239 — — 
Carbon Steel Male NPT x Malleable Iron 2" 850°F 13.0 in — — 300 psi 482241 300 psi 487742 -- — 
Carbon Steel MNPT x Carbon Steel FNPT VA 850°F 5.0 in 2,400 psi 49АС02 — — — — — — 
Carbon Steel MNPT x Carbon Steel FNPT үлі 850°F 5.0 in — — 1,175 psi 487779 | 1,175 psi 482780 — — 
Carbon Steel MNPT x Carbon Steel FNPT EA 850°F 8.0 in — — = = 925 psi 482283 — — 
Carbon Steel MNPT x Carbon Steel FNPT lW' 850°F 10.0 in — — — — — 575 psi 482289 
Carbon Steel MNPT x Carbon Steel FNPT 1W'  850F 11.0 in — — — 531 psi 482290 — — 
Carbon Steel MNPT x Carbon Steel MNPT T 850?F 9.0 in — — — — — 650 psi 482287 
12"L 18"L 24"L 36"L 
Dynamic Max. Max. Max. Max. 
Min. Working Working Working Working 
Hose Bend Pressure Шет Pressure ltem Pressure tem (Pressure Item 
Hose Fittings 1.0. Temp. Range Radius Brand @ 70°F No. @ 70°F No. @ 70°F No. @ 70°F No. 
321 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 304 Stainless Steel Braided Cover 
304 Stainless Steel 1⁄4 in MNPT x 304 Stainless Steel 1⁄4 in FNPT in -325° to 1200?F 3.7in Hose Master! 1, 800 psi 4FJN7 |1,800psi 4FJN8 |1,800 psi 4FJN9 |1,800 psi 4FJP1 
304 Stainless Steel % in МАРТ x 304 Stainless Steel 4 in FNPT Жіп -325° їо 1200°F 4.5 іп Hose Master —  |1,800psi 1CWB5 — — — — 
304 Stainless Steel 4 in МЇРТ х 304 Stainless Steel 4 in MNP іп -325° їо 1200°Е 3.7in Hose Master 1, 800 psi 4FJU3 |1,800psi 4FJU4 |1,800psi 4FJUS |1,800 psi 4FJU6 
304 Stainless Steel 7 in МАРТ x 304 Stainless Steel 74 in МАРТ Yin -325° to 1200°F 4.5in Hose Master — |1800 psi 22/47 |1, 800 psi 22/48 - - 
304 Stainless Steel 14 іп МАРТ x 316 Stainless Steel М in F JIC Жіп -325° to 1200?F 4.5 іп Hose Master 1, 800 psi 1LMZ9 |1,800psi 1LNA1 1,800 psi 1LNA2 (1,800 psi 1LNA3 
304 Stainless Steel % in МАРТ x 304 Stainless Steel % in FNPT Жіп -325° to 1200°F 4іп Hose Master|1,558 psi 4FJP2 |1,558 psi 4FJP3 11,558 psi 4FJP4 1,558 psi 4FJP5 
304 Stainless Steel % in MNPT x 304 Stainless Steel % in MNP %in__-325° to 1200°F 4in Hose Master| 1.558 psi 4FJU7 1,558 psi 4FJU8 1,558 psi 4FJU9 1,558 psi АРАП 
304 Stainless Steel 3 in МАРТ x 304 Stainless Steel % in MNPT Win -325?to 1200°F 5.0in Hose Master| 1,558 psi 6MP26 — —  1,558psi 27/51 1,558 psi 27/52 
304 Stainless Steel % in MNPT x 316 Stainless Steel 36 in F JIC %in -325° їо 1200°F 5.0in Hose Master|1,558 psi 1LNA4 1,558 psi 1LNA5 1,558 psi 1LNA6 1,558 psi 1LNA7 
304 Stainless Steel % in МЇРТ x 304 Stainless Steel 7% in FNPT Жіп -325° to 12007F 4.4in Hose Master 1,186 psi 4FJP6 (1,186 psi 4FJP7 |1,186 psi 4FJP8 1,186 psi 4FJP9 
304 Stainless Steel % in МАРТ x 304 Stainless Steel 12 in FNPT Yin -325°to 1200°Е 5.5in Hose Master|1,186 psi 1LMV8 |1,186 psi 1LMV9 |1,186 psi 1LMW1 |1,186 psi 1LMW2 
304 Stainless Steel 7 іп МАРТ x 304 Stainless Steel 7% in МАРТ Yin -325°to 1200°F 4.4in Hose Master 1,186 psi 4FJV2 |1,186 psi 4FJV3 1,186 psi 4FJV4 |1,186 psi 4FJV5 
304 Stainless Steel % іп MNPT x 304 Stainless Steel 77 in MNP Жіп -325?to 1200?F 5.5in Hose Master — — — — 1,186 psi 27/54 |1,186 psi 2ZV55 
304 Stainless Steel 1? in МАРТ x 316 Stainless Steel 12 in F JIC іп -325° to 1200°F 5.5in Hose Маѕїег 1,186 psi ТІМА8 |1,186 psi TLNA9 1,186 psi 1LNB1 1,186 psi 1LNB2 
304 Stainless Steel 4 іп МАРТ x 304 Stainless Steel 74 in FNPT Yin -325° to 1200°Е 6.4in Hose Master| 898 psi 4FJR1 | 898psi  4FJR2 | 898 psi 4FJR3 | 898psi 4FJR4 
304 Stainless Steel % in MNPT x 304 Stainless Steel % in FNPT Ain -325?to 1200°Е 8.0in Hose Master| 898 psi 1LMWS3 | 898 psi 1LMW4 | 898 psi 1LMW5 | 898 psi 1LMW6 
304 Stainless Steel 34 іп MNPT x 304 Stainless Steel % in MNP Yin -325° їо 1200°Е 6.4in Hose Master| 898 psi  4FJV6 | 898psi  4FJV7 | 898psi 4FJV8 | 898psi ДЕЈМ9 
304 Stainless Steel 34 іп MNPT x 304 Stainless Steel % in MNP yin -325% їо 1200°F 8.0in Hose Master) -- — — — — — 898 psi 27/58 
304 Stainless Steel 34 in МАРТ x 316 Stainless Steel Ж in F JIC yin -325° to 1200°Е 8.0in Hose Master) 898 psi 1LNB3 | 898 psi 1LNB4 | 898 psi 1LNB5 | 898 psi 1LNB6 
304 Stainless Steel 1 in MNPT x 304 Stainless Steel 1 in FNPT {in -325?to 1200°F 7.1in Hose Master| 718 psi 4FJR5 | 718 psi 4FUJR6 | 718psi 4FJR7 | 718psi 4FJR8 
304 Stainless Steel 1 in MNPT x 304 Stainless Steel 1 in FNPT {in -325° to 1200°F 9.0іп Hose Маѕіег 718 psi 1LMW7 | 718 psi 1LMW8 | 718 psi 1LMW9 — — 
304 Stainless Steel 1 in MNPT x 304 Stainless Steel 1 in MNPT {in  -325° to 1200°F 7.1in Hose Master| 718 psi 4FJW1 | 718 psi 4FJW2 | 718psi 4FJW3 | 718 8 psi 4FJW4 
304 Stainless Steel 1 in MNPT x 304 Stainless Steel 1 in MNPT lin -325° to 1200?F 9.0in Hose Master| 718 psi  6MP35 — — — — — 
304 Stainless Steel 1 in MNPT x 316 Stainless Steel 1 in F JIC lin -325° to 1200°Е 9.0in Hose Master| 718 psi 1LNB7 | 718 psi 1LNB8 | 718psi 1LNB9 | 718psi ТІМСІ 
304 Stainless Steel 174 іп MNPT x 304 Stainless Steel 11⁄4 in FNPT 1 іп -325° їо 1200°Е 7.9 in Hose Master| 645 psi  4FJR9 | 645 psi ДЕЈТІ | 645 psi  4FJT2 | 645 psi  4FJT3 
304 Stainless Steel 114 іп МЇРТ x 304 Stainless Steel 14 іп FNPT 1 Жіп -325° їо 1200?F 10.0іп Hose Master) — — — — -- -- 645 psi 11МХ4 
304 Stainless Steel 1% іп MNPT x 304 Stainless Steel 172 in MNPT 1 іп -325° їо 1200°F 7.9in Hose Master) 645 рѕї 4FJW5 | 645 psi 4FJW6 | 645 psi 4FJW7 645 psi 4FJW8 
304 Stainless Steel 174 in МЇРТ x 304 Stainless Steel 1% іп MNPT — 1 Yin -325° їо 1200°Е 10.0in Hose Master| 645 psi — 4FJL4 | 645 рѕї 6MP38 | 645 psi 27\62 — — 
304 Stainless Steel 114 іп MNPT x 316 Stainless Steel 174 in ЕЛС 1 іп -325° to 1200°Е 10.0in Hose Master, — — 645 psi 1LNC2 | 645 psi 1LNC3 | 645psi 1LNC4 
304 Stainless Steel 17 іп MNPT x 304 Stainless Steel 172 in FNPT 1 іп -325° їо 1200°F 8.7 in Hose Master| 531 psi —4FJT4 | 531 psi 4FJTS | 531 psi  4FJT6 | 531psi  4FJT7 
304 Stainless Steel 1% in MNPT x 304 Stainless Steel 1/2 in FNPT 1 7 іп -325° їо 1200°F 11.0in Hose Master) — — 531psi 1LMX5 | 531 psi 1LMX6 | 531 psi — 1LMX7 
304 Stainless Steel 172 іп МРТ x 304 Stainless Steel 1% іп MNPT 1 72 іп -325*to 1200°F 8.7 in Hose Master| 531 psi 4FJW9 | 531 psi 4FJX1 | 531 psi 4FJX2 | 531psi 4FUX3 
304 Stainless Steel 17 in МЇРТ x 304 Stainless Steel 17 in MNPT 1 7 іп -325^to 1200°F 11.0in Hose Master) — — 531 psi 6MP41 | 531 psi 27/64 — — 
304 Stainless Steel 112 in МЇРТ x 316 Stainless Steel 1/2 in ЕЛС — 1 12in -325^to 1200°Е 11.0in Hose Master) — — 531psi 1ІМ05 | 531 psi 1LNC6 | 531psi 1LNC7 
304 Stainless Steel 2 in MNPT x 304 Stainless Steel 2 in FNPT 2in -325° to 1200°F 10.3in Hose Master) 449 psi — 4FJT8 | 449 psi 4FJT9 | 449psi 4FJU1 | 449psi —4FJU2 
304 Stainless Steel 2 in MNPT x 304 Stainless Steel 2 in FNPT 2in  -325*to 1200°Е 13.0in Hose Master,  — — 449 psi 1LMX8 | 449 psi. 1LMX9 | 449 psi 1LMY1 
304 Stainless Steel 2 in MNPT x 304 Stainless Steel 2 in MNPT Zin -325%10 1200°F 10.3in Hose Master| 449 psi 4FJX4 | 449psi 4Ғ/Х5 | 449 9 psi 4FJX6 | 449 psi  4FJX7 
304 Stainless Steel 2 in MNPT x 304 Stainless Steel 2 in MNPT 2in -325%10 1200°F 13.0 іп Hose Master) -- — — — — 449 psi 22/67 
continued | 4 
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Cor HOSE MASTER Inc. 
Corrugated Metal Hoses, 12"L to 36"L 


12"L 18"L 24"L 36"L 
Dynamic Max. Max. Max. Max. 
Min. Working Working Working Working 
Hose Bend Pressure Item Pressure Item Pressure Нет (Pressure Пет 
Hose Fittings ІП. Temp. Range Radius Brand @ 70°F No. @ 70°F No. © 70°F No. @ 70°F No. 
321 Stainless Steel Corrugated Metal Hoses with 304 Stainless Steel Braided Cover (Cont.) 
304 Stainless Steel 2 in MNPT x 316 Stainless Steel 2 in F JIC 2in -325° to 1200°Е 13.0 іп Hose Master) — 449 psi 1LNC8 | 449 psi 1LNC9 | 449 psi 1LND1 


316 Stainless Steel Уз in MNPT x 316 Stainless Steel М in F JIC Yain -325?to 1200°F 4.5 іп Hose Master|1,800 psi 4FJX8 1,800 psi 4FJX9 |1,800psi 4FJY1 1,800 рѕі 4FJY2 
316 Stainless Steel % in МАРТ x 316 Stainless Steel % in F JIC Yin -325°to 1200?F  5in Hose Master|1,558 psi 4FJY3 |1,558psi 4FJY4 |1,558psi 4FJY5 |1,558psi 4FJY6 
316 Stainless Steel 7 in MNPT x 316 Stainless Steel 17 in F JIC іп -325° to 1200°F 5.5 in Hose Master|1,186 psi 4FJY7 |1,186 psi 4FJY8 |1,186 psi 4FJY9 1,186 psi 4Ғ/71 
316 Stainless Steel $4 in MNPT x 316 Stainless Steel % in F JIC Yain -325° to 1200?F  8in Hose Маѕїег 898 psi  4FJZ2 | 898 psi 4Ғ/73 | 898 psi 4FJZ4 | 898psi 4Ғ/75 
316 Stainless Steel 1 in MNPT x 316 Stainless Steel 1 in F JIC Тіп -325*to 1200?F 9іп Hose Маѕіег 718 psi — 4FJZ6 | 718 psi 4Ғ/77 | 718psi  4FJZ8 | 718psi —4FJZ9 
316 Stainless Steel 114 іп МАРТ x 316 Stainless Steel 174 іп ЕЛС 1 іп -325° to 1200°F 10.0in Hose Маѕїег 645 psi 4FKA1 | 645 psi 4ҒКА2 | 645psi 4ҒКАЗ | 645psi АҒКА4 
316 Stainless Steel 117 in МАРТ x 316 Stainless Steel 1% іп ЕЛС 1 іп -325° їо 1200°Е 11 іп Hose Маѕїег 531 psi 4FKA5 | 531psi 4FKAG | 531psi 4FKA7 | 531 psi АҒКА8 


316 Stainless Steel 2 in MNPT x 316 Stainless Steel 2 in F JIC 2in -325^to 1200°Е 13 іп Hose Master| 449 psi 4FKA9 | 449 psi 4FKC1 | 449 psi 4FKC2 | 449 psi ДЕКСЗ 
Carbon Steel % in MNPT x Carbon Steel 1⁄4 іп МАРТ Жіп 32910 8509:  4.5in Hose Master! 1,800 psi. 6MP22 = — — — — — 
Carbon Steel % in МАРТ x Carbon Steel % in MNPT Yin 329108509:  5.0in Hose Master) - = = —  1,558psi 22/30 |1,558psi 22/31 
Carbon Steel % in MNPT x Malleable Iron % in FNPT Yin 32910 8509:  5.0in Hose Master) — — — —  (11,558psi 1CVX8 |1,558 psi 10/Х9 
Carbon Steel 7 іп МЇРТ x Carbon Steel 7 in МАРТ Win 32910 8509:  5.5in Hose Master| 1,186 psi 6MP28 — — — — 1,186 psi 22/34 
Carbon Steel 7% in МАРТ x Malleable Iron % in FNPT Жіп 329108509:  5.5in Hose Master) — — |1,186 psi 10/22 1,186 psi 1CVZ3 — — 
Carbon Steel % in MNPT x Carbon Steel % in MNPT Yin 322108509:  8.0in Hose Master) — -- = — 898 psi 22/36 = = 
Carbon Steel % іп MNPT x Malleable Iron % in FNPT йїп 32910 8509: 8.біп Hose Master| 898 psi 1CVZ5 | 898psi 10/76 | 898 psi 10/77 — — 

Carbon Steel 1 in MNPT x Carbon Steel 1 in MNPT lin 32° to850°F 9.0іп Hose Master) 718 psi 6MP34 — — — — — — 
Carbon Steel 1 in MNPT x Malleable Iron 1 in FNPT 1in 32° to 850°F 90іп Hose Master! 718 psi 10/74 | 718 psi 1CWA1 | 718 psi 1CWA2 | 718psi 1CWAS3 
Carbon stes] ТИ in MNPT x Malleable Iron 1% in FNPT TiAin 322108509: 10.0іп Hose Master) — — 645 psi 1CWA4 | 645 psi 1CWAS | 645 psi 1CWAG6 
arbon Steel 172 in M Fixed Flange x 304 i o or ; i ; ; ; 

Stainless Steel 1^ in M Floating Flange 1%in 32° to 850 11.0 in Hose Master) 531 psi 1LMY2 | 531 psi 1LMYS | 531 psi 1LMY4 | 531 psi 1ІМҮ5 
Carbon Steel 1%; іп MNPT x Carbon Steel 17? in МАРТ 1%in 329108506:  11.0in Hose Master) -- — 531psi 6MP40 | 531 psi 22/43 — — 
Carbon Steel DAI МАРТ x Malleable Iron 17 in FNPT 1¥%in  32*to850?F  11.0in Hose Master) — — 531 psi 1CWA7 | 531 psi 1CWA8 — — 

arbon Steel 2 in M Fixed Flange x 304 A o ор ; i ; ; ; 

Stainless Steel 2 in M Floating Flange 2in 32° to 850 13.0 іп Hose Master) 449 psi 1LMY6 | 449 psi 1LMY7 | 449 psi 1LMY8 | 449 psi 1LMY9 
Carbon Steel 2 in MNPT x Carbon Steel 2 in MNPT 2 in 32° to 850°F  13.0in Hose Master| — — 449 psi 6MP43 — — — — 
Carbon Steel 2 in MNPT x Malleable Iron 2 in FNPT 2 in 32° to 8506  13.0in Hose Master; — — 449 psi 1CWB1 — — — — 

Carbon Steel 3 mM Mcd Flange age, Зіп 32° 10 850°Е 18.0іп Hose Master! 346 psi 1LMZ1 | 346 psi 1LMZ2 346рві 1LMZ3 | 346psi 1LMZ4 

Carbon Steel 4 in M Fixed Flange x 304 ; o " ; ; ; ; ; 

Stainless Steel 4 in M Floating Flange 4in 32° to 850°F_ 22.0іп Hose Master| 299 psi 1LMZS | 299 psi 1LMZ6 | 299 psi 1LMZ7 299 psi 1LMZ8 
Carbon Steel 8 in M Fixed Flange x Carbon Steel 8 in M Fixed Flange — 8 in 32° to 850?F 40.0 іп Hose Master| 250 psi 22/25 — — — — — — 


Interlocked Metal Hose Assemblies ^ e лз. 
= Temp. range: -325° to 1200°F 

Interlocked metal hoses are made from a single strip of metal that is profiled and locked onto itself. They 
are also known as stripwound metal hose. The hoses' overlapping, or interlocked, sections can slide back 
and forth to allow the hoses to flex. 


Roughbore—Roughbore interlocked metal hoses have a rough interior. They are used for high-temper- 
ature ducting or hot-air blower applications, engine exhaust, loading and unloading trailers and railcars, 
grain vacuuming, transferring abrasive materials, dust collection, and as an protective outer cover for 


Roughbore other hoses. 


16T775 Smoothbore—Smoothbore interlocked metal hoses have a smooth, abrasion-resistant internal metal 
liner that helps prevent damage to products being conveyed inside the hose and prevents material from 
building up inside the hose and restricting flow. These hoses are used for transferring plastic pellets, 
grain, wood chips, and other abrasive media and for loading and unloading trailers and railcars. 


6 ft 8ft 10 ft 12 ft 14ft 16 ft 18 ft 20 ft 25 ft 
Hose Bend Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Hose Fittings Radius No. No. No. No. No. No. No. No. No. 


1.р. 
Roughbore Interlocked Metal Hoses 
1% in 304 Stainless Steel 177 in МАРТ x 304 Stainless Steel 11^ in MNPT 6in 161775 161776 161777 161778 167779 167780 167781 167782 


2in 304 Stainless Steel 2 іп MNPT x 304 Stainless Steel 2 іп МАРТ 8in 167783 167784 167785 167786 167787 167788 167789 167790 — 
3in 304 Stainless Steel 3 in MNPT x 304 Stainless Steel 3 in MNPT 12in 167791 167792 167793 167794 167795 167796 167797 167798 = 
4in 304 Stainless Steel 4 in MNPT x 304 Stainless Steel 4 іп MNPT 16 in 167799 167801 167802 167803 167804 167805 167806 167807 = 
5in 304 Stainless Steel 5 in MNPT x 304 Stainless Steel 5 in MNPT 19 in 16T808 16T809 16T810 16T811 16T812 16T813 16T814 16T815 = 
біп 304 Stainless Steel 6 in MNPT x 304 Stainless Steel 6 in MNPT 23 in 16T816 16T817 167818 167819 167820 167821 167822 167823 — 


Smoothbore Interlocked Metal Hoses 
1% in 304 Stainless Steel 17 in MNPT x 304 Stainless Steel 11^ іп MNPT 8 in 16T824 16T825 16T826 16T827 167828 167829 167830 167831 167832 
2 ⁄2in 304 Stainless Steel 21⁄2 іп МАРТ х 304 Stainless Steel 2% in MNPT 12in 167833 167834 167835 167836 167837 167838 167839 167840 167841 


3in 304 Stainless Steel 3 іп MNPT x 304 Stainless Steel 3 іп MNPT 14 in 16T842 16T843 16T844 16T845 16T846 16T847 16T848 16T849 16T850 
4in 304 Stainless Steel 4 in MNPT x 304 Stainless Steel 4 in MNPT 18in 16T851 16T852 16T853 16T854 16T855 16T856 16T857 16T858 16T859 
5in 304 Stainless Steel 5 in MNPT x 304 Stainless Steel 5 in MNPT 23 in 16T860 16T861 16T862 16T863 16T864 16T865 16T866 16T867 16T868 
біп 304 Stainless Steel 6 in MNPT x 304 Stainless Steel 6 in MNPT 27 in 16T869 16T870 16T871 16T872 16T873 16T874 16T875 16T876 16T877 
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Download Available PLUMBING 
GRAINGER.COM - Molded Expansion Joints 


АТТЫ > 
n 
Molded Expansion Joints А > 
= Max. pressure (Drilled): 225 psi at 72°F 
= Max. pressure (Flanged): 231 psi 
Flexible, nonmetallic joints absorb pipe movement/stress to reduce system noise and extend system life. Models can / 
\ 2 


CAD 


also absorb water pulsation and minimize water hammer. Single Sphere models help prevent piping system damage by 
absorbing contraction and elongation movement caused by temperature variances. The floating flanges ease installation. 
Double Sphere models help prevent piping system damage by absorbing greater contraction, elongation, and angular 
movement than single sphere models. Also act as a good electrical insulator. Corrosion-resistant plated carbon steel 
flanges rotate for quick installation. Neoprene connectors are tapped to ANSI 125/150 drilling. All joints are ideal for use : "8e 
in HVAC, petrochemical, industrial piping, power generating, marine service, pulp and paper, water and wastewater, and ‘ 
pollution control applications. 


1CZD9 


Single Sphere Double Sphere 
EPDM Neoprene EPDM Neoprene 
Bolt Flange | Overall Overall Overall Overall 
Pipe Outside Bolt Hole Thickness Length Item | Length Мет | Length Нет | Length Нет 
Size Dia. Holes Size Temp. Range Vacuum (in.) (in.) No. (in.) No. (in.) No. (in.) No. 
Drilled 
iig 40" 4 іп -13 -50to 230°F 26" Hg @ 72°F 0.55 6 1CZD9 6 10702 -- — — — 
Т5" 4 іп -13 -5010 230°Е 26" Но Q72*F 0.55 6 10728) 6 1009 7 1078 7 1С2Е9 à 1CZD5 
2" 6 4 5віп-11 -50to 230°F 26" Hg @ 72°F 0.63 6 1С2Е2 6 1CZD1 7 1С2Е9 — — е 
2" 6 4 Yain  -50to230?F 26" Hg @ 72°F 0.63 — — — — — — 7 1CZF1 
2%" E 4 %in-11 -5010 230°F 26" Hg @ 72°F 0.71 6 1CZE3 6 1CZD3 7 16761 7 1CZF2 
3" TW 4  Y&in-11 -5010 230°F 26" Hg @ 72°F 0.71 6 1CZE4 6 10704 7 16762 Т 1С2Е3 
4 9" 8 %in-11 -50to230°F 26" Hg @ 72°F 0.71 6 1С2Е5 6 1CZD5 9 16763 9 10ZF4 
5" 10" 8 Эіп-10 -50to 230°F 26" Hg @ 72°F 0.79 6 1С2Е6 6 1CZD6 9 16764 9 1С2Е5 
6" TE 8 %in-10 -50to230*F 26" Hg @ 72°F 0.87 6 1С2Е7 6 10707 9 16765 9 1С2Е6 
8 137 8 %in-10 -5010 2309: 26'Hg @ 72°F 0.87 6 1С2Е8 6 1CZD8 13 16766 13 1С2Е7 
Flanged 

ul — 4 0.63 in 170*F 26" Hg @ 72°F 0.55 = — — — — — 6 45RF83 

bi — 4 0.63 in 210°F 26" Hg @ 72°F 0.55 — — — — біп 45RF85| — — 
ЕЛ -- 4 0.63 іп 170*F 26" Hg @ 72°F 0.63 — — 6 45RF81, — — 6 45RF84 
Ти" — 4 0.63 in 210°F 26" Hg @ 72°F 0.63 6 45RF82, — — 6 45RF86, — — 
10" = 12 lin 170°F 10" Hg @ 72°F 0.91 8 45RF/7, — — — — 8 45RF87 
10" — 12 1in 210°F 10" Hg @ 72°F 0.91 8 45RF/9| — — 8 45RF89| — — 
12" -- 12 lin 170°F 3" Hg @ 72°F 0.95 8 45RF/8| — — — — 8 45RF88 
12" — 12 1in 210°F 3" Hg @ 72°F 0.95 8 45RF80| — — 8 45RF90 — — 
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Wide Arch and Threaded Union 


Molded Expansion Joints у Wd 
Use to help reduce vibration and dampen sound WIDE ARCH THREADED UNION 


Threaded 
Union 


transmission. Meet ANSI B16.5. » Max. pressure: 150 psi » Max. pressure: 150 psi 
= Temp. range (EPDM): -50° to 240°F = Temp. range: - 50° to 194°F 
isum. en рын. utm rods (tie rods) = Temp. range (Neoprene): -50° to 212.5°F = Vacuum: 26" Hg at 72°F 
y = Vacuum: 15" Hg at 72°F Designed to absorb thermal movement, offset, and 


placed across an expansion joint from flange to 


flange to help prevent damage caused by excessive Feature a larger arch and allow for greater move misalignment in most piping Systems, and to protect 
; ; те ; ment and lower spring rate than traditional piping from start-up vibration and system surges. 
pipe movement. Designed to only limit extension қайды iba 
А spool-type rubber expansion joints. Flanged The neoprene or EPDM body eliminates metal-to- 
movement. Flanged connection. А : А 
connection. metal contact and helps prevent electrolytic action. 
Tapped holes connection. 
Short Long Wide Arch Threaded Union 
Bolt Limit Rod | Limit Rod Bolt EPDM | Neoprene EPDM | Neoprene |Galvanized 

Pipe Outside Bolt Hole Flange Item Item Pipe Outside Bolt Hole Overall Flange Item Item Pipe Overall Item Item Item 
Size Ша. Holes Size Thickness, Мо. No. Size Dia. Holes Size Length Thickness, Мо. No. Size Length No. No. No. 
iin 8%in 2 %in 0.43in | 45NE92 45МҒ05 2і бі 4 in біп  075in | 45NE58 | 45NE67 Yin Вп 45NE76 | 45NE84 - 
lin 9%in 2 іп 0.43in | 45NE93 | 45NF06 2/1 7in 4 Яіп Gin 0.87in | 45NE59 | 45МЕб8 yin  8in 45NE77 | 45МЕ85 — 
її 9%in 2 віп 0.43in | 45NE94 | 45МЕ07 3in 7%in 4 "іп Gin 0.93in | 45NE60 | 45NE69 iin віп 45NE78 | 45NE86 = 
2in 11%in 2 Жіп 0.43 іп | 45NE95 | 45NF08 4in 9in 8 Ain Gin 0.93in | 45NE61 | 45NE70 X iin віп 45NE79 = 45NE87 
2%in 12%in 2 іп 0.43іп | 45NE96 | 45NF09 5in 10п 8 йїп Gin 0.93in | 45NE62 | 45NE71 Tin 8іп 45NE80 | 45МЕ88 = 
3in 13%in 2 Жіп 0.43in | 45NE97 | 45NF10 біп tin 8 жіп біп Tin 45NE63 | 45NE72 2in Bin 45NE81 | 45NE89 = 
4in 130і 2 “in 0.43in | 45NE98 | 45NF11 8in 130п 8 Ип бі  1.12in | 45NE64 | 45NE/3 2 in 9.6in | 45NE82 | 45NE90 

Sin 14%in 2 Жіп 0.43іп | 45NE99 | 45NF12 10іп 16in 12 in 8i  1.18in | 45NE65 | 45NE74 зїп  9.6in | 45NE83 | 45NEO1 

біп 15%in 2 Жіп 0.43in | 45NFO1 | 45NF13 i2in 19in 12 in 8in  125in | 45NE66 | 45NE75 

8in — 2 %in 0.43in | 45NF02 | 45NF14 

10їп 21%in 2 Jin 075іп | 45NF03 | 45NF15 

i2in — 2 Tin 075in | 45NF04 | 45NF16 
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PLUMBING Scan. Order. Done. 
Rotary Unions Details on page A1. 


1CVF7 


1CVE6 
1CVB2 
= = 35PP39 
Rotary Unions, Cartridges, 
and Joint Elbows By оин Norton 


Transfer steam and fluids to rotating drums or rolls to control surface 
temperatures. Unions and elbows also transfer air or hydraulic fluid to 


moving components, and add fluids to mixers while in motion. All models Left Hand |Right Hand 
have NPT connection, except Rotary Union Cartridges. Body Item Item 
Size " шш қ Unios No. No. 
9000 Series Rotary Unions 
9000 SERIES ROTARY UNIONS a Single Oe SPP] | TCVBZ 
= Max. speed: 700 rpm . : % Single Ë 75" | 35PP29 | 35PP28 
= Max. pressure: 250 psi water; 150 psi steam (except у" ТЕ m Б. 10/03 
x a К ingle д 
35PP27 to 35PP38 аге 175 psi); 100 psi hot oil Ж Dua 2.5 | 35PP36 | 1CVC4 
= Max. temp.: 375°F water, steam, hot oil (except 35PP27 Single 25" | 1CVB4 | 1CVB5 
o o ; . Dua 3 10/65 | 1CVC6 Item 
to 35PP38 аге 378°F steam and 600°F hot oil) — » T — Single 37 10/86 | 1CVB7 Size Tube Outside Dia. No. 
Bellows-type seal resists hangup in contaminated media. Dual-flow joints " Dua ae теа ЧОТ 3000$ Series Rotary Тош! Elbows — 
: М A" ingle 75" 5 in віп 
accept NPT threaded stationary pipe. Single or Dual 3.75" | 35PP37 = Am an 10/68 
5000 SERIES ROTARY UNIONS | e E Re 1 тоа тт LT {VHZ 
= Max. speed: 1000 rpm NPT; 550 rpm air Single or Dual 4.125" | 35PP33 = 1 TM en TES 
= Max. pressure: 750 psi water; 120 psi steam; 100 psi hot oil; 300 psi air, — Da 9.8/9. - 1CVD1 Fin Yin 35PP39 
b S d : 2 Single 5.8/5 | 35PP34 | 1CVB9 
= Max. temp.: 300?F water; 350°F steam; 395°F hot oil Single or Dual 4.375" — 35PP25 Item 
PROS n iei А А 5000 Series Rotary Unions F With No. 
Corrosion resistant unions have 2 precision bearings with fluorocarbon Vf Single or Dual 1.5625'| 35PP22 | 35PP21 "Rotary йө Bares a 
O-rings. Dual flow unions require rotary joint elbow. 98" Single ог Dual 1.5625'| 35PP23 | 1СМЕ6 For 9000 Series Rotary Unions 
12" Single or Dual 2.0625' | 35PP24 1CVE7 1CVB2 Rotary Union 1CVD3 
5000 SERIES ROTARY JOINT ELBOWS ж eno e or Dua PAESI IVES TeVe TCVB9, 1CVD1 Rotary Unions 1CVE3 
К : 2 : В ingle or Dual. 3. 1CVC7 Rotary Union 1CVD9 
в Мах. pressure: 790 psi water; 120 psi steam; 100 172" Single or Dual 35 | 1CVF3 | 1CVFA “Ғағ5000 Series Rotary Unions 
psi hot oil; 35PP39 is also 300 psi air 172" Single or Dual — 4 = 1CVF6 1CVE6 Rotary Union 1CVF7 
Y o " o . o i j ^ ev 1CVE7 Rotary Union 1CVF8 
= Max. temp.: 300°F water; 350 F Steam; 395°F hot oil 2' Single or Dua 6. 35PP26 TCVES Rotary Union 1CVG1 
Convert Duff-Norton Rotary Unions from single to dual flow. Single orDual 5.875" | 35PP38 = TCVF2 Rotary Union 10/03 
m `| 777% — 
1 71 Ц ns 
| à ( 
iw 1 К бі “ 
40Е981 » 
40E993 40E973 
Я i v IT nsns | 
40F008 40E990 40E997 Rota ry Unions/Swivels High Li. Cleaning Technology 


304 stainless steel construction for maintenance-free performance and longer 
life. Suitable for use in conveyor belt cleaning, pipe cleaning, spray parts 


А Мах. Мах. Мах. Body Нет A Ж 
— Size Temp. Pressure Speed — Dia. Мо. washers, hose reels, tunnel wash systems, and high-pressure cleaning systems. 
anual Rotation 
DGE 90 Beg Medium зое Бе Bearing System Swivel, 0-Ring Seal Tar Max. Max. Body Нет 
nlet % in NPTF - Outlet % in М 250°F 4000 psi 30 rpm 1.65 іп 40F008 mp. Pressure Speed Dia. Мо. 
nlet % in NPTF - Outlet % in КТМ 250°F 4000 psi 30грт 1.97 in 40F007 WDRS High Flow % deg Dual Bearing system Swivel, O-Ring Seal 
DGE Inline Medium Single Bearing System Swivel, 0-Ring Seal Inlet % in NPTF - Outlet % in NPTM 40°F To 180°F 150 - 3000 psi 130грт 1.97 in 40Ғ010 
nlet 1 4 in NPTF - Outlet 250*F 4000 30 2.36 in 40Е006 Self Rotating 
1 4 in NPTM psi ҮРІП, Б DGG, High RPM Triple Bearing System, W/Bulkhead Fitting Swivel, O-Ring Seal 
DGS Inline + 90° Dual Bearing System Swivel, 0-Ring Seal 90°F at 1000 
nlet 4 in NPTF - Outlet % in NPTF 250°Ё 4000 psi 30rpm 0.86 in 40E990 36 in F Inlet - Outlet G3/8 in Male rpm 250°F 4000 psi 1,000 rpm 1.1 іп 40E973 
nlet іп NPTF - Outlet % in NPTM 250°F 4000 psi 30rpm 0.86 in 40E986 at 30 rpm 
nlet Уз in NPTF - Outlet % іп NPTM 250°F 4000 psi 30rpm 0.86 in 40E987 DGG 90* High RPM Triple Bearing System, W/Bulkhead Fitting Swivel, 0-Ring Seal 
nlet % in NPTF - Outlet % in NPTF 250°F 4000 psi 30 rpm 0.98 in 40E989 | | 90°F at 1000 
nlet іп NPTF - Outlet % in NPTM 250*F 4000 РЫ 30rpm 0.98 in 40E988 % in F Inlet - Outlet G3/8 in Male rpm 250°F 4000 psi 1,000 rpm 0.98 in 40E974 
DGV Inline Single Bearin ng System. J Live, Swivel, 0-Ring Seal . А at 30 Po 
nlet % in NPTM - Outlet % in МРТІ 250*F 4000 psi 30rpm 0.94 in 40E997 DGL High RPM, Triple Bearing System Swivel, 0-Ring Seal 
nlet % in NPTM - Outlet % in NPTE 250°F 4000 psi 30грт 0.94 in 40E994 Ў : 90°F at 1000 | 
nlet 34 in ЛОМ - Outlet 34 in JICF 250°F 4000 psi 30 rpm 0.94 in 40Е999 % in F Inlet - Outlet G3/8 in Male rpm 250°F 4000 psi 1,000 rpm 1.1 іп 40E972 
nlet % іп NPTF - Outlet % іп NPTF 250°F 4000 psi 30 rpm 0.94 in 40E998 at 30 rpm 
nlet % in NPTM - Outlet % in NPTF 250^F 4000 psi 30rpm 0.94 in 40Е995 DXF High RPM Triple Bearing System, W/Flange Swivel, Ceramic Seal i 
nlet % in NPTM - Outlet % in NPTF — 250°F 4000 psi 30rpm 0.94 in 40E996 % їп F Inlet- Outlet G3/8 in Male 40°F to 250°F — 2500 psi 2,000 rpm 1.1 in 40E977 
DKS Swivel Coupling, Live DXG High RPM Triple Bearing System, W/Bulkhead Fitting Swivel, Ceramic Seal 
nlet M22 x 1.5-F - Outlet 7 in NPTF — 250*F 3600 psi 30 трт 1.34 in 40Е991 % in F Inlet - Outlet G3/8 in Male — 40^Fto 250"F —— 2500psi ^ 2,000 rpm 2.36 іп 40Е976 
nlet M22 x 1.5-F - Outlet % in NPTF — 250^F 3600 psi 30rpm 1.34 in 40E992 DXL High RPM Triple Bearing System Swivel, Ceramic Seal 
VER Fittings % in F Inlet- Outlet 63/8 in Male 40°F to 250°F 2500 psi 2,000 rpm 1.1 іп 40E975 
nlet M22 x 1.5 M - 7300 psi 40E993 DYCI High RPM Triple Bearing System, Reinforced, Carbide Seal 
Outlet М in NPTM - ре! = = 36 in F Inlet - Outlet G3/8 in Male 250°F 5000 psi — 2,000 rpm 2.36 in 40Е980 
WDBL 90* Dual Bearing System [Medial Ball Ball Bearings) Swivel, O-Ring Seal DYF High RPM Triple Bearing System, Нап е Swivel, Carbide Seal - 
nlet % in NPTF - Outle OF 4000 psi 200 rpm 1.26 in 40E983 % in F Inlet - Outlet G3/8 in Male 4000 psi 2,000 rpm 2.36 in 40E979 
WDC 90 Deg Dual Bearing System аге s -Ring Seal DYG High RPM Triple Bearing System, Үйішінені Fitting Swivel, Carbide Seal 
nlet 12 in NPTF - Outlet 7 in NPTF 250 4000 psi 30rpm 1.77 in 40F009 56 in F Inlet - Outlet G3/8 in Male OF BUNEI 2,000 rpm 2.36 in 40E978 
WDCL 90* Dual Bearing System | (Radial E Bearings) Swivel. O-Ring Seal DYT 90° High RPM Quadruple Bearing тлі Swivel, Carb е Seal 
nlet % in NPTF - Outlet % i 250°F 4000 psi 200 rpm_1.77 in 40E985 34 in F Inlet - Outlet G3/8 in Male 250°F 5000 psi 2.000 rpm 2.36 in 40E982 
nlet іп NPTF - Outlet 7 їп NPTM —— 2509Ғ 4000 psi 200 rpm 1.77 іп 40Е984 DYT High RPM Quadruple Bearing System Swivel, Carbide Seal 
WDG 90* Swivel, 0-Ring Seal H in F Inlet - Outlet G3/8 in Male 250°F 5000 psi 2,000 rpm 2.36 in 40Е981 
nlet % in NPTF - Outlet % in NPTM 200°F Nn) ТЕ. 30грт 1.7Гіп 40F004 * Without snap ring. 
psi 
nlet % in NPTF - Outlet % in NPTF 200°F 200°F, 4000 30rpm 1.77 іп 40F003 Item 
. psi AT 250*F Size For Use With Includes No. 
nlet 5% іп NPTF - Outlet 3 in NPTM 200°F 2200 psi 30 rpm 1.77 in 40Ғ002 Carbide Seal Kit 
nlet % in NPTF - Outlet 76 in NPTM 200°F 2200 psi 30rpm 1.77 іп 40F005 уіп TA іп NW Mosmatic DY Series 1 - 0.5ml Thread Adhesive, 2 - Carbide Seals, 2 - A0E971 
nlet G1/4 in M - Outlet % in NPTF 250°F 4000* psi 30 rpm 1.26іп 40Е001* Ы Rotary Unions/Swivels O-Rings, 2 - Spring Washers, And 1 - Seal Tool 
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ETL! 


| PLUMBING 
ER Copper Tubing & Repair 


CAD 


3P669 
PA 
2LKJ2 20ft | 50ft | 100 ft 
STREAMLINE Outside Inside Wall Max. Item | Item | Item 


de Dia. Thickness Pressure* | No. No. No. 
oi 

"віп 0.065іп  0.03in — 3074 psi 
Asin 0.127in  0.03in 1935 psi 


Air Conditioning and 


2LKJ9 5WMET 
2LKK1 5WME2 


1%їп 125in 0.055in 439рві |2LKJ8 1%йїп 1.025in 0.05in ^ 494 psi 4WTC6 5М/МЕЗ 


= = А АН 127 l | iu 
Refrigeration Copper Coils „к Ar oon п Мк аю е 
H йїп 0.125in 0.03in  1406ps | — | —  |4WTAB 
and Straight Lengths Outside Inside — Wall _ Max. | Мет sin 0.249in 0.032in  1197psi | — |3Р670 AWTAG 
Temp. range: 32° to 400°F RUE i Dia. Thickness Pressure*| Мо. An 0251 0.032 іп 700 psi ARE 3P671, — 
" . : raig gin 0.311іл 0. in psi — = 
Copper refrigeration tubing easily connects air condition- i леп їп i bat їз fn 03/5 n (ОШ ЗЫ арво ЛЕ 
ing and refrigeration equipment, using sweating or flare біп 05іп 004іп psi йип 05іп 0.035іп 618рі | — 3Р673 — 
an C ie it quip dt А 3 А Min 0.625 іп 0.042in 511 psi | 2LKJ5 win  0.5in  0.2925in 618 psi — —  AWTCS3 
Ittings. 00115 are nitrogen purged to reduce contami- Тіп 0.75іп 0.045іп  582psi | 2LKJ6 “in 0.625in 0.035in  Siipsi_| — | 3P674 4WTC4 
nants. Meets ASTM B280. Ійіп Tin ^ 0.05in  494psi 121037 “іп 0.75in 0045! —582psi | — | 4P866 4WTC5 
1%іп f.5in  0.06in 408psi |5WMEO 1%in 1.265in 0.055in 439 psi — JAWTC7, — 
* Rated internal working pressure up to 100°F. 
Type K and Type L Copper Use Type K tubing to connect water mains and meters and to form heavy-duty RA < 
= 5 underground vacuum pump lines. A high melting point helps maintain pressure MUELLER 
Water Tubing, Coils when subjected to flames; ideal for fire sprinkler systems. Thick-walled, Type L STREAMLINE 
= Temp. range: 32° to 400°F tubing is designed for above- or below-ground water service and hydronic heater 


applications. All tubing meets ASTM B88 and building codes in all 50 states. 
40 ft | бон | 100 ft 


Tube Outside Inside Wall Max. Item | Item | Item 

Size Dia. Dia. Thickness Pressure* | No. No. No. 

Type K 20ft | 60 ft | 100 ft 
Ww Ei 0.25" 0.035" 1074 psi —  |AWTC9 Tube Outside Inside Ма! Max. Item | Item | Item 
yu y 0.305" 0.035" 1074 psi 2LKK9| — Size Dia. Dia. Thickness Pressure* | No. | No. | No. 


yy Ww 0.375" 0.049" 1130 psi 
He Ww 0.402" 0.049" — 1130 psi 
A y 0.5" 0.049" 891 psi 


— AWD Туре 
КІ! — W 9  025in 003  9i2psi AWTE4| — |4WTES 
3P665 


—  MWTD2 V %' 0.315 in 0.03 912 psi 


у 9 0.527 0049  891ps | — |2LKL2 — y Y» 0.375іп 0.035  779psi |2019) —  4WTEG 
y И“ 0.625" 0.049 736рѕі | —  4AWTD3 4WTD4 % iW  043in 0.035 779рѕі | — ЗР666 — 
W WW 0/45 0.005 852 ps | — 40430 — VA 5 — (5іп 0.04  722psi | — | —  AWTE7 
Y  W 075 (0.000 852рі | — | — 4WTD5 Vi %' 0.545in 0.04 722 рѕі 21КМ1 3Р667 -- 
T 1й' 0.995 0.0605 655 рѕі | — 140031 — 5%" yy  0.625in 0.0407: 631 psi_ | —  4WTES AWTES 
Y 1% T 0.000 — 655psi | — | —  4WTD6 yr JW 0.75in 0.045  582psi | — | — |4WTG1 
lW 19 125 0.065"  532ps | — A4WID7 — ЕЙІ 77 0.785іп 0.045  582psi | — 3Р668 — 
iW 1W 15 0.072 494 psi | —  4WTD9 — T iW Tin 0.05  494psi | — AWIG24WTG3 
2 2W 2" 0.083" 435psi |AWTEJ| — | = TW' 1  125in 0.055  439ps | — | — 2МТ05 
* Rated internal working pressure up to 100°F. 
> 
Type K, L, and M Copper Water м РЕТИ 
H H MUELLER | А 
Outside Inside Wall Max. Item Item Item 
Tubing, Straight Lengths STREAMLINE Tube Size Dia. Dia. Thickness Pressure No. No. No. 
a Rated internal working pressure up to 100°F ШІ y 025in 0.03" 912psi | 4WTG9 | 4WTH1 | 4WTH2 
= Temp. range: 32° to 400°F Ww y 0.375 in 0.035" 779 psi_| AWTH3 | — | 4WTH5 
E Р y yr 0.43 in 0.035" 779 psi — |4WIH| — 
Type K tubing is used to connect water main and meters, and to form y ys 0.5 in 0.04" 722 рѕі | AWTH6 | 2LKL5 | 6KZ19 
E i ick- i 98" yr 0.625 in 0.042" 631 psi | AWTH7 | 4WTH8 | 4WTH9 
heavy-duty underground vacuum pump lines. Thick walled Type L tubing Ул T (УБ 1045 582 psi | AWTJT | 2LKLG | 6221 
can be used for both inside and outside applications. Thin-walled Type M T T% iin 0.05" 494 psi | AWTJ2  4WTJ3| — 
i i i i T iW' 1.025іп 0.05" 494 psi — — | 6722 
is commonly used in homes, behind walls. Tubing meets ASTM B88 and T TA Т?БЕШ ШЕ 439 psi = = aAA 
meets or exceeds building codes in all 50 states. ТУ” 198 1.505 in 0.06" 347 psi = — | 3ZA95 
27 2W 1.985 іп 0.07" 309 psi = — | 3ZA96 
2ft 5ft 10 ft 2% 298 2.5 in 0.08" 336 psi = -- |22Ғ683 
Outside Inside Wall Max. Item Item Item 3 3” Зіп 0.09" 270 psi -- -- AWTKS 
Tube Size Dia. Dia. Thickness — Pressure No. No. No. Type M 
Type K %' y 0.375 in 0.025" 570 psi = — |22FC79 
ДІ ж 0.25 іп 0.035" — 1074psi | — | 4WTN4 | 4WTN5 y ЕУ 0.5 in 0.028" 850 рѕі | 4WTK4 | AWTK5 | — 
% i 0.375 in 0.049" 1130psi | AWTNG | AWTN7 | AWTN8 VA yg 0.569 in 0.028" 850 psi — — | 6KZ24 
yr ЕМ 0.5 in 0.049" 891 psi | AWTNS | AWTP1 | 4WTP2 ys yr 0.625 in 0.03" 494 psi — — | 22FC80 
5%" yr 0.625 in 0.049" 736 рбі | 4WTP3 | 4WTP4 | — yr V 0.75 in 0.032" 701psi | 4WTK6 | AWTK7 | — 
yg yy 0.652 in 0.049" 736 psi — — | AWTP5 yy VA 0.811 in 0.032" 701 psi — -- | 6KZ26 
yr V 0.75 in 0.065" 852 рѕі | 4WTP6 | AWTP7 | AWTP8 T T% Tin 0.035" 580 рѕі | 4WTK8 | 4WTK9 | — 
T T% Tin 0.065" 655 psi | 4WTP9 | AWTR1 | 4WTR2 T Т 1.055in 0.035" 580 psi — — | 6227 
TW 1% 125 іп 0.065" 532 psi — — | AWTR5 Т7" iW 1.291 in 0.042" 582 psi — — | 37А97 
TW 1% 1.5 in 0.072" 494 psi = — | 4WTR8 Tw [99 1.527іп 0.049" 569 psi = = |37498 type 
2 РАГУ 2 in 0.083" 435 psi — — | 4М/ТТ2 2 247 2,009 іп 0.058" 514 psi — — | 32A99 P 
2%" 2%" 2.5 in 0.095" 338 psi = — | 4М/ТТ5 РІД 2% 25in 0.065" 471 psi = — |4WIL9 2LKL5 
3 3K" 3in 0.109" 270 psi = —  |AWIT8 3 ЗИ" 3in 0.072" 435 psi — — | 4WTN3 
T 40" 4in 0.134" 360 psi — —  |22FC82 4 4% 4in 0.095" 251 psi = =| 22Fc81 
зар. H H H 
Rapid Pipe Repair Clamps \BOTHENBERGER 
RA 
MUELLER i i 
DWV с T bi STREAMLINE Compact repair clamps are simple to use and 
opper u ing, can easily repair a burst or leaking pipe. Once 
H installed, they allow the pipe to function under 
Straight Lengths normal temperatures and pressures until you can 
= Temp. range: complete a permanent repair. Non-toxic construc- 
32° to 100°F ше ш Inside (M. nm item tion, reusable, and suitable for use with metal, v 
» Tube length: 10 ft. i 7 in i Zh 125in обат 330 psi 22-008 ШЫ or plastic pipe. бор i 
For use in drain, waste 2 in sin 1.91in__ 0.042 in psi ipe ax. Pressure em 
2in 2%in 2in  0.042in 217 psi 22FC90 Size Fits Outside Dia. si Temp. Range No. 
and vent systems. 3in 3 іп 3in 0.045іп 159рві 22ҒС91 win 0.84 in b 32° to 8S 53RF29 
Meets ASTM B306. 4іп 4%in “іп  0.058in 150psi 22FC92 34 in 0.84 in 87 32° to 185°F 53RF30 
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PLUMBING Scan. Order. Done. == 
Stainless Steel Tubing Details on page A1. 


6-ft. Length 
ЗСАЕ1 

304 316 

Stainless Stainless 

Steel Steel 
Inside Outside _ Wall Max. Item Item 
Dia. Dia. Thickness Pressure No. No. 
Seamless Tubing - 6 ft Lengths 
0.027in Yin 0.049in 12014 psi @ 72°F | 3ACR9 = 
0.055in Yin 0.035in 8582 psi@72°F | 3ACR8 = 
0.069 in “Yin 0.028іп 7140 psi @ 72°F | 3ACR7 = 
0.069in Yin 0.035іп 8582 psi @ 72°F 4NTK8 


0.084 in “in 0.083 in 10375 psi@ 72°F | 3ACU1 | SLVRO 


0.085 in 2 іп 0.02in 1904 psi @ 72°F SACRO — 
.09in ein 0.049in 8093 psi @ 72° 3ACTA E 
50-ft. Length .093in Yin 0.016in 3923 ры Q 72° — | BLVP9 
3ADC6 118 іп sin 0.035 іп 5780 psi @ 72° ЗАСТЗ = 
304 316 118in йіп 0.02іп 2500 psi @ 72° — ANTL2 
Stainless Stainless Л2іп Yin 0.065in 8125 psi @ 72° 3ACT9 | 5/81 
Steel Steel .125in Yin 0.02in 4904 psi @ 72° — 4NTK7 
Inside Outside Wall Max. Item Item .132in Увіп 0.028in 4747 psi @ 72° ЗАСТ2 — 
Dia. Dia. Thickness Pressure No. No. .[32in Увіп 0.035 in 5780 psi @ 72° == ANTL1 
Welded Tubing - 6 ft Lengths .147 in sin 0.083 in 8320 psi @ 72°F | 3ACU6 — 
2 0.027in Yin 0.049іп 12014 psi @ 72°F — 3ADK8 .148in Увіп  0.02in 3303 psi @ 72° — 3ACH3 
304 and 31 6 Stainless 0.055in Yin  0.035in 8582 psi @ 72°F | 3ADD6 | 3ADK7 148 іп Увіп  0.02in 3393 psi @ 72° 3ACT1 == 
0.069in “Yin 0.028іп 7140 psi@ 72°F | 3ADD5 | 3ADK6 .152in Yin 0.049in 6125psi@72°F | 3ACT8 | 5LVR2 
0.085in “Yin 0.02іп 4904psi@72°F | 3ADD4 | 3ADK5 .152in sin 0.035 іп 3508 psi @ 72° ANTLS 


ЗАСТТ 3ACH4 


Steel Tubing and Coils— сооп 55 0595 (0220727 здр 


— .8in Жіп 0.035іп 4375 psi @ 
0.093in “in 0.016іп 3923 psi 9 72°F | 3ADD3 | 3ADK4 i 


.[83in Asin 0.065in 6515 psi @ 3ACUS | SLVR4 


Welded and Seamless 0118 in Увіп 0.035 in 5780 psi@ 72°F | 3ADUS | 3CAD2 — 0194in Йіп 0028п 3750 psi@ 72°F | 3ACIÓ | — 
0.12in Vin 0.065in 8125 рзі@ 72°Е | 3ADE2 | 3CAD9 0.209in іп 0.083in 6962 psi@ 72°F | 3ACV4 | SLVRG 

Meets ASTM 269 0.132in sin 0.028in 4747 psi@ 72°F | 3ADU4 | 3CAD1 .21in Yin 0.02in 2500 рві 9 ЗАСТ5 — 
' Osam Jm 049m Bi25 s a 72F 3ADEI | 3CADS cur 

152іп Yin 0.049 in psi li .215in Увіп 0.049in 4912 psi © 72°F | 3ACU4 == 

304 STAINLESS STEEL J8in iin 0035in 4375psi@72°F | 3ADD9 |3CAD7  0218in vin 0016іп 2000psi@72F | — | SLVR3 
a Temp. range: -423° to 1500°F 183 іп ysin 0.065іп 6515psi@72°F | 3ADE7 | 3AFD5 .23in Yin  0.01in 1250 psi @ 72° 5LVN8 — 
І à Қ 104іп Yin 0.028in 9570 psi@72°F | 3ADD8 | 3CAD6 0.243іп sin 0.035іп 3508psi@ 72°F | 3ACU3 | — 

The most versatile and widely used of stainless 21in Yin  0.02in 2500psi@ 72°F | 3ADUS | 3CAD5 — 0.243in “іп 0.028in 2380 psi G 72° ANTL6 


3ACV3 | 3ACHG 
3ACU2 | 5LVR5 
3ACW2 | 5LVTO 


Y 
a 
= 


R Asin 0.049in 4912 рѕі @ 72°F | 3ADE6 | 3AFD4 
.218in Yin  0.016in 2000 psi @ 72°F | 3ADU8 = 
.23іп Yin 0.01іп  1250psi Q 72°F | 3ADU7 | SLVP3 


0 

0. 

0. 

0. 

0. 

0 .245 іп Yin 0.065in 5452 psi @ 
0. 

0. 

0.243 in sin 0.035in 3508 psi @ 72°F | 3ADES | 3AFD3 
0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 


.257 іп Asin 0.028in 2851 psi @ 
“біп Yin 0.12in 8020 psi@ 


steel grades, due to its combination of corro- 
sion resistance, formability, and ductility. 


.2/2in sin 0.02in 2005 рві 2729: | БММ | — 

Welded 245 in іп 0.065іп 5452 рѕі@ 72°Е | 3ADF3 | 3ADN1 273 in sin 0.02in 2005 psi @ 72° — | ЗАСН5 
257іп Әвіп 0.028іп 2851 psi@ 72°F | 3ADE4 | ЗАҒ02 0277іп %їп 0.048іп 4110 psi@/2°F | ЗАСМ2 — 

Less costly than seamless or welded-and- 273in Увіп 0.02in 2005 psi@72°F_| 3ADE3 | JAFDI 0277іп Жіп 0049іп 4110psiQ72' | — БИНТ 
drawn tubing and requires less stock removal 305in “іп 0.035іп 2936 psi 2 72°F | 3ACV1 | 5/88 


.305in віп 0.035 in 2936 psi @ 72°F | 3ADF1 | 3AFD8 
.319in %in 0.028in 2380 psi 9 72°F | 3ADE9 | 3AFD7 
.335in Яіп 002іп 1678 psi 9 72°F | 3ADE8 | 3AFD6 
37in ^in 0.065іп 4344 psi Q 72°F | 3ADF8 | 3ADN6 
.402in їп 0.049in 3275 psi 9 72°F | 3ADF7 | 3ADNS 


.31in Yin 0.095in 6349 psi 9 
.319in %in  0.028in 2380 psi 9 
.334in Yin  0.083in 5547 psi @ 
.335in Yin  0.02in 1678 psi 9 
.355 іп Әіп 0.01 in 839 psi @ 
.37in Yin 0.065in 4344 psi 9 
.385 іп Yin  0.12in 6429 psi 9 
.402in “in 0.049in 3275 psi 9 
43in ^in 0.035in 2339 psi 9 
.444in Yin 0.028 іп 1785 psi @ 
.459in “in  0.083in 4446 psi @ 
“біп Yin 0.02in 1337 psi @ 
.495 іп %in 0.065in 3482 psi 9 
Siin Жіп  0.12in 5364 psi 2 
.527in “in 0.049in 2625 psi @ 
.527in %in 0.065in 3482 psi@ 
.555in Yin 0.035in 1875 psi @ 
.569in %in 0.028in 1428 psi @ 
.584 іп %in 0.083in 3710 psi 9 
.585in %in 0.02in 1071 psi 
.62in іп 0.065in 2906 psi 9 
.635 іп Zin  0.12in 4602 psi@ 


SLVPO | 3ACH9 
3ACUS — 
3ACW1 | ЗАСН8 
3ACU8 | 5LVR9 
3ACU7 == 
3ACV9 | БІҮТІ 
°F | SACW9 | SLVT4 
°F | 3ACV8 | 5LVT2 
°F | 3ACV7 | 3ACH7 
°F | 3ACV6 | SLVT3 
°F | SACW8 | SLVTS 
°F | 3ACVS — 
°F | SACW7 == 
°F | 3ACX5 | ЗАСЈ1 
i 3ACW6 = 
°F | 3ACW5 = 
°F | 3ACW4 = 
°F | 3ACX4 = 
°F | 3ACW3 — 
ЗАСХЗ | 4NTNG 
°F | ЗАСХӘ | ЗАСЈ5 


1 

7 

1 

7 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

2 7 
“(іп “in 0.028in 3750 psi@7 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

in machining applications. Can also be f 
produced with extremely thin walls. 1 
7 


Seamless 


Features heavier wall thicknesses for mechani- 
cal applications. Ideal for food and beverage, 
pharmaceutical, and chemical and petrochemi- 


0 
0 
0 
0 
0 

cal processing applications. 09220 п 0095 in 1875 psi @ 724 3ADG2 3ADNO 
.569in Yin 0.028 in psi Ы — 

316 STAINLESS STEEL 05Min Xin 0083in 710 psi @ 72°F ЫТ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


5 


43in п 0.035in 2339psi@72°F | 3ADF6 | 3ADN4 
.44in Win 0.028in 1785 psi 9 72°Е | 3ADF5 | 3ADN3 
Abin Фіп  0.02in 1337 psi Q 72°Е | 3ADF4 | 3ADN2 
.495 іп %in 0.065іп 3482 psi 9 72°F | 3ADG4 | 3ADP2 
Siin Йіп  0.12in 5364 psi@72°F | SLVL6 == 

.527in %in 0.049in 2625psi@72°F | 3ADG3 | 3ADP1 


= Temp. range: -325° to 1500°F .585in Yin  0.02in 1071 psi@ 72°F | 3ADF9 3ADN7 


А ; "m .62in in 0.065in 2906 psi 72°F | 3ADG7 | 3ADP5 
Provides the best resistance to pitting and .635 іп 7&in 0.12in 4602 psi@ 72°F | БІМІ8 — 
corrosion of any of the austenitic (300 series) 652 in Жіп 0.049 in 2190 psi@ 72°F | SADG6 | 3ADP4 
stainless steels. Extremely ductile, with excel- 


68in Yin 0.035in 1565 psi@ 72°F | 3ADG5 | 3ADP3 
745іп “іп 0.065іп 2493 psi@ 72°F | 5LVL9 | SLVP4 
lent strength at elevated temperatures. 


J7Tin іп 0.049іп 1879 psi@ 72°F | 3ADG9 — 
.805in 7&in 0.035іп 1342 psi 9 72°F | 3ADG8 | 3ADP6 


Welded 834in iin 0083іп 2787psi@72°F | SLVNO | SLVP5 — 0.652in іп 0.049іп 2190psi@ 72°F | 3ACX2 | — 
O87 in din 006 п 2183psi@ 72°F ЗАНЗ SADRI 0667 in vm 0083п 3710 ps1 @ 72°F | ANTNT 
Weld bead remains on the inside diameter. .902 in in .049 in psi id = .68in іп  0.035in 1565 psi @ 72°F | 3ACX1 | 5LVT6 
ешге 0 о пате 0.93in “іп 0.035in 1175psi@72°F | 3ADH1 | ЗАОРВ 0.7451 “іп 0.065in 2493 psi@ 72°F ЗАСХВ | 3ACJ4 
Less expensive than seamless or welded-and- “101іп iiim 0.i2in 3227 psi@ 72°F | SLVN1 | SLVP6 76 in iin 012іп 4030р51@72°Е | 3ACYS | 3ACK1 
drawn tubing. 1084in 1 Yin 0.083 in 2232 psi@72°F_| BLVN2 | — 777 in in 0.049 in 1879 psi @ 72°F | ЗАСХТ | ЗАСЈЗ 
112іп {ain 0.065in 1748 psi@72°F | 3ADH6 | 3ADR4 — 0.805in “іп 0.035in 1342 psi@72°F_| 3ACX6 | ЗАСЫ? 


.834in 1in  0.083in 2787 psi @ 
0.87in Тіп 0.065in 2183 psi 
= 0.902in 1in 0.049in 1646 psi @ 

; ; inati i — | BLVP7 0.93in tin 0.035іп 1175 psi @ 
wall thicknesses for mechanical applications. {277 in 1%in 0.049 in 1199 psi@72°F_| BLVNA | — 1011 1%in 0.12in 3227 psi@ 
Ideal for hydraulic and instrumentation tubing 1305 in EU m in БЕЧА IDE Ed ИНУ 1.084 in Тіп 0.083 in__ 2232 psi @ 
i А i 4 < .37 in in 0.065 in psi i 1.12іп 1 Жіп 0.065in 1748 psi @ 
in chemical, textile, and pulp and paper indus 1402in 1%in 0.049in 1095 psi 2 72°F | 3ADH8 1152іп 1 іп 0.049in 1318 psi @ 


^F | ЗАСҮД | 3ACJ9 
^F | ЗАСҮЗ | ЗАСЈ8 
^F | 3ACY2 — 

^F | 3ACY1 | 3ACJ6 
°F | 3ACZ1 | 3ACK7 
^F | 3ACY9 | 3ACK6 
^F | ЗАСҮ8 | 3ACKS 
SE — ЗАСК4 


0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

277in %in 0.049 п 4110рѕі 9 72°F | 3ADF2 | 3AFD9 0. 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 


1.152 іп 1 іп 0.049in 1318 psi 9 72°Е | ЗАОН5 — 
Seamless 118in 1%in 0.035in 941 psi 9 72°Е | 3ADH4 | 3ADR2 


Seamless tubing can be produced with heavier 1.245 in 1%іп 0.065іп 1591 psi@ 72°F | SLVN3 
126in 172in 0.12in 2682 psi 9 72°F 


NNN кәгә 2 R2 S2 R2 гә NO NN КӘ ГӘ т R2 ГӘ RO R2 ГӘ КӘ ГӘ КӘ ГӘ ГӘ ӘКӘ RO ND NO NO 
= 


TI RAI RE RR NINN SIS SIS NN NN NN SS SIN MM MM M M MM MM MM MM 


tries, and in marine environments. 143in 1 in 0.035in 782 psi@ 72°F | 3ADH7 | 3ADR5 118in 1%in 0.035in 941 psi @ 72°F — 3ACK3 
1.62in 1%in 0.065іп 1246 psi 9 72°F | 3ADJ3 | 3CAE1 1.194 in 1“%in 0.028in —714psi 9 72°F | БІҮРІ — 
1.652in 134in 0.049in 940 psi@72°F | 3ADJ2 | 3ADR9 1.26in 1%in 0.12in 2682 psi 9 72°F | 3ACZ8 | ЗАСІД 
1.68in 1%in 0.035in 671 psi@72°F | 3ADJ1 — 1277in 1%їп 0.049in 1199 psi @ 72°F — 5LVT7 
176in 2in  0.12in 2015 psi@72°F | SLVN7 — 1.31іп 1%іп 0.095in 2123 psi © 72°F — 3ACL3 
1.87in 2іп 0.065іп 1091 psi@ 72°F | 3ADJ6 | 3CAE4 1.37іп 1#їп 0.065іп 1453 psi 9 72°Е | 3ACZ6 | 3ACL2 
1.902in 2in 0.049in 823 psi@72°F | 3ADJ5 | ЗСАЕЗ — 1.402in 1 /іп 0.049in 1095 psi 0 72°Е | 3ACZ5 — 


1.93in 2іп  0.035in 588 psi 9 72°F | 3ADJ4 143in 1%іп 0.035in 782 psi @ SLVP2 — 
Welded Coil Tubing - 50 ft Lengths 1.62in 1%in 0.065in 1246 psi 9 72°Е | 3CAC1 | 3ACL6 
0.085 іп Yin  0.02in 3923 psi@72°F | 3ADC6 | 3ADJ7 1.652in 1%in 0.049in — 940 psi 9 7 — 

0.194in “Yin 0.028іп 3570 psi@72°F | ЗАОС8 | 3ADJ9 1.68in 1%in 0.035in 671 psi 97 3ACZ9 — 
021in “in  0.02in ^ 2500psi 9 72°F | 3ADC7 | 3ADJ8 176in 2in  0.12in 2015 рѕі © 72°Е | ЗСАС5 | 3ACL9 
0.319 in “іп 0.028in  2380psi 9 72°F | 3ADD1 | 3ADK2 187in 2іп  0.065in 1091 psi@72°F | 3CAC4 | 3ACL8 
0.335 іп “іп  0.02in 1678 psi@ 72°Е | 3ADC9 | 3ADK1 1902in 2in 0.049in  823psiQ 72°Е | ЗСАСЗ — 
0.46in ein  0.02in 1337 psi e 72°F | 3ADD2 | 3ADK3 193in 2іп  0.035in 588 psi@72°F | 3CAC2 — 
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PLUMBING 
Barbed Fittings, Tube Couplings & Tubing 


Download Available 
GRAINGER.COM 


Aluminum and 316 Stainless Steel Instrumentation Tubing 
= Seamless construction 316 Stainless Steel—Can be used Aluminum 

with Hamlet, Swagelok, and Parker A-Lok Outside А ег 50 Е 
metric fittings, with water, air, natural 1 г 


316 Stainless Steel 
Wall Max. Пет 
Thickness Pressure No. 


Item Outside 


Aluminum—Features very good corro- Dia. 


sion resistance and finishability, as : iras d DAE vig 0.049іп 4774psi 4NTC6| 6mm — 1mm 4713 psi 4NTK1 
Il as excellent weldability. Strength gas, oil, and hydraulic fluid. Sterilize with Ve 0.035іп 580psi 44874 6mm 1 тт 5100 psi 4NTJ6 
well as pity. g steam. Use with metric instrumentation %” 0.049in 2431 psi 4МТ05 8mm — imm 3545 psi 4NTK2 
approximates that of mild steel. Can be 2002 W'  0.065in 2428 psi 4МТ09 8 mm 1.5 mm 5800 psi 4NTJ7 
fabricated by most common techniques. ‘tings, sold on page 2858. Meets ASTM ^ 3; 0.065 in 440psi 4NRYS 0mm 15mm 4621 psi 4NTK3 
Meets ASTM B210 and WW-T-700/6. A269, except 4NTK1 to 4NTK6 meet DIN A" 0.049іп 1222 psi 4МТЕ4 10 тт 2 тт 65300 psi 4NTJ8 
А EN10216-5. Ж _ 0.049in 1049 psi 4МТЕВ 12 mm 2 тт 5200 psi 4NTJ9 Alüminuim 
= Temp. range: -452° to 400°F . А 5 T 04125іп 2344 psi 4МТЕ4 12 тт 2 тт 5415 psi 4МТК4 
= Length: 6 ft = Temp. range: -325° to 1500°F ТИ” 0.065 іп 975psi ANTF7 16 тт 2mm 4065 psi 4NTK5 4МТС6 
add = Length: 2m 1%" 0.035 in 438psi 4МТЕВ 20 тт 2mm 3258 psi 4NTK6 


Dubl-Barb? Brass Barbed Fittings 


= Max. working pressure: 150 psi (5/32" to 3/8"); 100 psi (1/2") 
= Temp. range: -65° to 90°F (5/32" to 3/8"); -65? to 75°F (1/2") 


< Ф 


Compact, 1-рс. push-on barbed fittings don't require any type of clamp. Use to quickly 
connect polyethylene tubing for use in environmental pneumatic controls and other 
low-pressure applications with water and air. 


Ф ©. 4 < Ф 


Bulkhead Union, Union, 
90° Elbow Union Union Tee* Bulkhead Union Compress-Align Compress-Align Tee* Adapter Tee Solder Connector Plug 
Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Tube Size No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
Barbed Fittings 
35» in 2GUG8 2GUG5 2GUF4 = = = = = = = 
Yin 26066 2GUF1 2GUF2 2GUJ6 2GUJ9 2GUE9 2616 2GUE5 
36 in 2GUG9 2GUH2 — 2GUJ7 2GUK1 = = 2GUE7 
36 in x ¥% in — — 2GUF6 — — — — — 
Vo in 2GUH1 2GUH4 2GUG1 = = = = 2GUE8 
90° Female Female Female Male 
Tube Elbow 90° Male Elbow; Branch Tee* Connector Branch Tee* | Male Connector | Male Run Tee* Reducing Plug Adapter Union Reducer 
Outside Pipe Size - Item Item Item Item Item Item Item Tube Item Item 
Dia. Ріре Fitting No. No. No. No. No. No. No. Outside Dia. No. No. 
Barbed Fittings Reducing Barbed Fittings 
Yin = — — — — — 2GUP2 1 — JA in and % in 2GUE6 = 
2 in ¥ in — 2601 20015 26018 — 2GUP9 — VY in x %2 in — 2GUF5 
JA in — — — — — — 2GUP3 7 — Ya in x % in — 2GUF7 
3A in — — — — — — 20065 17 — Ya in x Ve in — 2GUG2 
Yain Ул in = 2GUH6 — — 2GUK7 2GUP4 = 36 in x Yin = 2GUH3 
Жіп Vs in 2GUK2 2GUH7 2GUL4 2GUL7 2GUK8 2GUP6 2GUK4 
JA in VA in — 2GUH8 — — — 2GUP7 — 
в in Vs in — 26042 — 2GUL9 2GUK9 2GUR1 2GUK5 
36 in Ys in 2GUK3 2GUJ3 — 2GUP1 2GUL1 2GUR2 2GUK6 
Y in Ya in = 2GUJ4 = = = 2GUR3 = 
V in 36 in — 26005 — — — 2GUR4 = 
Жіп vein = = — — — 2GUR5 — 


* Tees read run x run x outlet. } For vinyl tubing only. 


White Acetal Push-Button Tube Couplings QcPc 


= Max. pressure: 120 psi 
= Temp. range: -40° to 180°F 


Chemical-resistant fittings let you connect and disconnect by hand. Couplers have built-in shutoff valves. 
Use for engine system, biohazard detection, printing and ink, and cleanroom/sterilization, as well as in food/ 
beverage and chemical applications. Meet USDA, NSF, and RoHS compliant. 


Pipe Fitting Tube Pipe Fitting Tube Pipe Fitting Tube 
Connection PipeSize- Inside Item Connection Pipe Size- Inside Item Connection Pipe Size- Inside Item 
Description Туре Pipe Fitting Dia. Series Мо. Description Туре Pipe Fitting Dia. Series Мо. Description Туре Pipe Fitting Dia. Series Мо. 
Inline Couplers Inline Inserts Panel Mount Couplers 
Straight-Through Straight Coupler Straight-Through Inline Insert Shut-Off Panel Mount Coupler 
Ye in Yein РМС 2YDG9 Vs in V&in РМС  2YDH7 YA in Yin РІС 2YDD6 
pm As in Asin РМС 2YDH1 È) Barbed Ya in іп PLC 2ҮрАб e Barbed Ys in sin РІС 2YDD7 
4) Barbed Yin Yin PLC —2YCZ9 LA Уіп PMC 2YDH9 E ¥ in in РІС 2YDD8 
ў Yin Yain РМС 2YDH2 35 in іп PLC 2ҮрА8 67 
35 in % in PLC 2YDA2 Yin — PMC 2YDJ3 4 3 Tube A in 1% in PMC12 2YDK3 
Pal Ya in = PLC 2YCZ1 y MNPT Y4 in = PLC 2YDC2 « 
MNPT Ya in = РМС 2YDG1 Ya in = PMC 2YDJ4 
- % in — PLC 2Үс72 36 in — PLC 2YDC3 
4 Tube Жіп !V& in РМС 2Үр63 Shut-Off Inline Insert 
38 in Ya in PLC 2YCZ5 Ye in Үзіп PMC12 2YDL8 
Shut-Off Straight Coupler As in Asin PMC12 2YDL9 
Vs in V&in  PMC12 2YDL1 C Barbed Жіп Жіп PLC 2ҮрЕб 
34e in Yin PMC12 2YDL2 “ LA Yain PMC12 2YDN1 
C Barbed 3 in Yin PLC 2YDD9 2 34e in sin PLC 2YDE7 
Yin Yain PMC12 2YDL3 36 in 36 in PLC 2YDE8 
6 in sin PLC 2YDE1 G Vs in — РМС12 2YDN4 
38 in 36 іп PLC 2ҮрЕ2 MNPT Ya in = PLC 2YDF2 
y — Yin -- РМ012 2YDK1 Yin -- РМС12 2YDN5 
MNPT Vin = PLC 2YDC9 » % in = PLC 2YDF3 
“а Yin -- РМС12 2YDK2 C Уд іп 1%аіп РЕС 2ҮрЕЗ 
% іп — LC 2YDD1 &> Tube Y4 in 1%аіп PMC12 2YDL4 
WO JA in Vain РІС 2YDE4 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2849 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


PLUMBING 
Push-In Fittings 


Tube Pipe Size- Item Pkg. ltem Pkg. Stem Tube ltem Pkg. 
. Description Size Pipe Fitting No. ty. Description Тире Size Мо. Qty. Description OD — Size No. Qty. 
9б Super Speedfit* Fixed Elbow, Tube x MNPT End Stop, Tube Tube to Hose Adapter, Stem x Barb 
= %in 4HN25 10 А Vin Yin 1WTEA 10 
Gray Acetal = fel, in ee қ ж мәне ЖШ Vin WES 10 
метін y» Yin 4HN27 10 e $i aes Ai сә жт — 
Push-In Fittings СФ кото e . келши 
: ч Зіп 4НМ29 10 Reducer Union, Tube Reducer, Tube 
= Max. pressure: 150 psi Male Adapter, Tube x МИРТ ЖЇНЇ S4sinx Ain 1WTCG 10 > Жіп Ain 1WRW7 10 
= Temp. range: -14° to 167°F ші zm 2 TX ` - - 
(air) 33° to 140*F (water) Ит "yin НЫН 10 RM (е тх іп 1WTC8 10 win %in  1WRW9 10 

A - зп — 4M __4Н\12 10 7  Yinx%in 1WTD1 10 Plug-In Elbow, Tube 
For use with PVC, polyethylene, nylon, ( е %in 4НМ13 10 Reducing Elbow, Tube 1 ип — 1WTD4 10 
polyurethane, brass, copper, and ANE dn Ап pus 10 = Ye inx Vain 3ZLF4 10 Жіп %in 1WTD6 10 
mild steel tubing. Fittings have nitrile EU @ 

қ М i А | Ч Yin Yin 1WTD7 10 
O-ring seal, stainless steel teeth, Swivel Branch Too, Tene x MIT e winx vin SZF8 10 rcp mss —Á 
ч can be used for potable water, b Win. Ип 1МТА2 10 Reducing Tee (run x run x outlet), Tube ты Yin Yin 1WRX3 10 
ood, chemical, pneumatic, reverse 1 = %inx% 37100010 E m - 

Я Н "dH : 4 ; ; in x Vi віп %in 1WRX5 10 
osmosis, plumbing, and fiber optic ЧФ "т “п идо ( пип ТЕТЕ. 
applications. FDA апа NSF Approved. Swivel Elbow, Tube x Male BSPT @ inx%in 32081 10 item Р 

Tube Pipe Size- ltem Pkg. а Yin Ип 1WRZ1 10 Union Adapter, Tube Description Size No. бу. 
Description, Sie Fl т Fitting No. Qty. И 55 in  1WRUS 10 Check Valve, Push 
арќег, Tube x Male , = қ 
р T 7 %in ип — 1WRZA 10 еіп 1WRU4 10 и 2JFYB 1 
Ys in —Zin__IWRRB_10 e v7 Sin  1WRUS 10 - 
Ain  TWRRS 10 :sivepElligw, Тізе x MNPT (® Vii  4HN22 10 e Ww — MR 1 
"m. Yin 1М/ВТ2 10 m іп 1WRY1 10 i 
Ув in Р — Ya in T3 36 in 4HN23 10 
Әйіп | 1WRT3 10 Жіп  1WRY2 10 Zi ЕП 
AS У AWRTA 10 B vein AWRY4 10 yo in 4HN24 10 yg 1WTG1 1 
Vin — AA 35 «im Lin —1WRYS 10 [Union Elbow, Tube G 
2n Win  1WRY6 10 -- ain  4HN19 10 nlet 
Adapter, Tube x MNPT Win  1WTP8 10 Fel 
— UT ! ‘sin 1WRU2 10 , , Outlet Item Pkg. 
Yain Yin 1Н169 10 е. vein TWRY7 10 ; Description Size Includes Мо Qty. 
Vin Жіп 1WRR1 10 hin —— —1WRYS 10 e Яп 4HN20 10 Mutti-turn Supply Stop, Pusi — i 
ein in 1WRR2 10 Mem PKO. tees Tl іп ANZ 10 | 
4e in —— Description Тире Size Мо. Qty. nion lee, Tube Е D i Short 
Y АШ biie 10 2-Way Divider, Tube -- sin 32001 10 ‹ Win напів 3068 1 
36 in a i WARS 10 sin 1WTD9 10 1 Vin — 4HN16 10 ө 
мй Xin  1WTD8 10 ^ %in 4НМ7 10 
Kin іп — 1WRR6 10 | i = С) ai NET. 
Female Adapter, Tube x FNPT ее WE TE Li %in 4HN18 10 » win yor, 3069 1 
i 
- Yin Yin 3ZLG1 10 Bulkhead Union, Tube 
1 ( ` Wain 1WTB9 10 yin Long 
7% e yin ‘in 37162 10 «е win — 1WTC2 10 Vin Hande 22081 1 

А S Yin —1WTC3 10 
Polypropylene Push-in Fittings 96 Super Speedfit* 
= Max. pressure: 150 psi EDPM seal and stainless steel teeth provide reliable retention. Tube Мет Pkg Tube Мет Pkg 
= Temp. range: 9° to 150°F Just push on to connect. Use with LDPE, HDPE, and polypropyl- _ Description — Size Мо. Qty. Description — Size Мо.  Qly. 

ene tubing in potable water, food, cleaning, water purification, © Union Elbow, ме Union Тее, чай аи 

car wash, and fiber optic applications. FDA Approved. Аш ТЕЗ 20 ЕШ 

- CET 
Hem Pkg. Tube Item Pkg. T б ven тата 10 20) Mein TWIK9 10 
Description Тире Size — Pipe Size - Pipe Fitting No. Qty. Description — Size No. Qty. 3&in 1WTL5 10 in 1WTL1 10 

Elbow, Tube x MNPT Union pter Tube = Е а T 
JA in Yin iWTUS 10 Yin 1WTL7 10 Yin 1WTL6 10 Yin 1WTL2 10 

е іп іп iWTUG — 10 4 (e Yein 1WTL8 10 
= А ‘Ain iwtu7 10 = іп 1WTL9 10 Inlet Outlet Inlet Outlet Item Pkg. 
же %in “in iWTUS 10 Reducing Uni vam iWTNi 10 Description Size Size Туре Type No. Qty. 
` = 24 ч Е іп 1WTUS 10 educing Union, Tube Quarter-Turn Supply Stops 
aucet Adapter, Tube T Yain Жіп MNPT PushtoConnect 4HN33 5 
Ye in x em ^in Vain ush to Connec! 

Yain ^s in 1WTUA — 10 (MEME LUE 

D ы Yein %in Push MNPT AHN34 5 

A vs in ‘Asin iWTU3 10 Bulkhead Adapter, Tube - с 
Male Adapter, Тізе х МАРТ » ‘in ТАТАВ 10 em Yain Yain Push Pushto Connect 4HN35 5 

van 2n ҮЙ 10 24% Жіп 1WTRS 10 А % %in %in Push  PushtoConnect 4НМ36 5 

JA in Ain iWTK2 — 10 : vi 

іп “in IWTK3 — 10 c LUE Description Stem 0D Tube Size [3 QW. 

A é Zin Ain iWTKA — 10 Reducer, Tub : : 

Min Yein WTKS — 10 — $n Йіп TWTNS 10 

Yr in Yin iWTK6 — 10 % - - 

Yin Yin 1TWTK7 10 ч = Ve in x % in 1WTN9 10 
Nickel-Plated Brass Push-To- қ ч 
C tFitti d Ch B e 4, 

onnect Fittings and Chrome- B ; 6 “о 

m и -— Y b 3 
Plated Mini-Ball Valves Male Adapter, Male Elbow, Tee, al Маме, п-ва хаме, 

. i В Tube х МИРТ Tube x MNPT | Tube . x x 
= Max. pressure: 250 psi MINI-BALL VALVES Tube Pipe Size - Item iiem item Pipe Tube Item Item 
= Temp. range: 0° to 160°F Reduced port valves Size Pipe Fitting No. No. No. Size Size No. No. 

; iair - ^in Yin 22FR76 22FR84 = Win — 22FT07 — 
Designed for use on all pneumatic circuits feature nitrile rubber Wi -— = = zR п И" = 22FT08 
and feature a quick connect/disconnect seals, PTFE seats, and ^ in vin 22FR77 22FR85 = Жіп - = 22FT09 
positive seal. Push-in design requires no brass stem. vi in “in 22FR78 22FR86 = 
special tools. For use with nylon, polyethyl- on — = 22FR65 
ene, and polyurethane tubing and suitable win Vin 22FR81 22FR88 < 
for use in air, water, and oil applications. Ain — Жіп 22FR82 22FR89 = Bulkhead Union, Tube 

^in Yin 22FR83 22FR90 Item 
Tube Size No. 

VA 22FR67 

win 22FR69 
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Prestolok Nickel-Plated Brass Push-To-Connect Fittings —Parker 


= Max. operating pressure: 300 psi Compact, 1-pc., nickel-plated brass fittings are designed for low-pressure circuits, easy to 
= Max. operating temp.: 0° to 200°F (depending on tubing used) assemble, and for use with polyethylene, nylon, or polyurethane tubing. Support ferrules or 
= Pkg. qty.: 10 1.0. tube supports only required for thin-walled poly tubing. Vacuum applications depend 


= 5 24 A p on temperature and tubing type. 
AW ә : 
ә E Swivel Ф { 4 н WARNING: For use only with air, water, oil, 
90° Male |90* Swivel | Male Run | Swivel | Male V and nonreactive gases. Do not use where 
Elbow w/ (Male Elbow Tee w/ |Branch Тее Connector | Male е accidental separation of tube and fitting 
ři Sealant, wSealant, Sealant; мааш, кеа, Connectar, 90° Swivel Male could cause injury. Not recommended for 
ipe ube ube ube ube ube ube i Е i icati 
Sike | xMNPT | xMNPT | xMNPT | xMNPT | xMNPT | xBSPP — Male Elbow, Connector. continuous-pressure cycling applications. 
Tube -Pipe| Пет Item Item Item Item Item | Pipe Item Item 
Size Fitting Мо. No. No. No. No. No. TubeSize Fitting No No 
Ат ГИ т = - = ТАЛЛ = Yin 10/22in| 1А167 ТАЈМ 
Жіп Yin | TAJWS TAINS ТАЈХТ ТА2Т6 1AJY2 — д = T. TA 
Yin in = ЗАДА = = 1AJV2 = 32 in 10/32 in 1AJ68 1AJN3 A 
Әріп %in| 1AJW6 | 1AJP3 | 1AJTI | ТАЈХТ | 1AAEG = Yin 10/32 in|  1AJG4 1AJN2 
Sein Yin | ТАЈМТ 1AJP4 = — 1AAE7 — 
Yin Yin — 1AJN6 — 1AJX4 1AJV3 — Ж. Female |Bulkhead Female 
Vein Vin = — — — 1AJV4 — C. ( N Adapter, Connector, 
Vain Vein — — — — 1AJVS — % í Pipe Size Tube x FNPT| Tube x FNPT 
Wain Yin | 1AJWA TAJN7 TAJR8 TAJXS ТАЈҮЗ ТАЈНЗ È ә Tube -Pipe Item Item 
Жіп Жіп! TAJWS TAJP1 TAJRI 1AJX6 TAAE4 TAJH2 Size Fitting No. No. 
Yin Ain — 1AJP2 — — 1AAES 1AJJ5 90° Union Union Union, Bulkhead Жіп Yin 1AJLG — 
Yin Yin | 1AJR3 1AJN8 ТАЈТ2 1AJT7 1AJV6 — Elbow, Tube | Tee, Tube Tube | Union, Tube — 95 in іп 1AJH7 — 
Hein Viin| 1AJRA 1AJN9 ТАЈТЗ ТАЈТВ ТАЛ/7 — Tube Item Item Item Item zin іп 1AJH8 1AJL7 
Yin Yin — — — — 1AJV8 — Size No. No. No. No. Vein Yin 1AJH4 — 
Ain Vein — ТАЈР5 — — TAAE8 — Yein | 1AJF9 TAAD7 ТАЈК2 TAJK9 Жіп Vin ТАЈН5 — 
Yin Yin | 1АЛ/8 TAJPG 1AJT4 1AJX8 TAAES 1AJJ7 Y»in| 1AJ63 TAAET ТАЛКЫ 1AJL3 Jin Jin ТАЈНб ТАЈЈА 
Ain Yin | ТАЈМ ТАЈР7 ТАЈТ5 1AJX9 ТААЕ1 ТАЈЈ8 As in — TAAD8 1AJK3 — sin Жіп 1AJH9 — 
%in %in| 1А/Н5 ТАЈР8 — — TAAF2 1AJJ6 Жіп! TAJGI TAADS 1AJKA TAJLT Yin Vin ТАЛ — 
Pin Vin — TAJPI — — 1AJV9 — Hein) ТА/62 TAAE2 ТАЈК5 ТАЈІ2 жп Yin 1AJJ2 — 
Yin Yin | TAJR6 ТАЈВ1 ТАЈХ2 ТАЈТО TAJWI TAJK1 Yin | 1AJG5 ТААЕЗ 1AJK7 1AJL4 Ain Yin 1AJJ3 1AJL8 
Yin Yin | TAJR7 1AJR2 — 1AJY1 1AJW2 1AJJ9 in| 1AJ66 1AJF8 1AJK8 ТАЛ5 Yin іп — 1AJL9 
316 Stainless Steel Push-To-Connect Fittings  £ZZSMC. 
» Max. pressure: 435 psi For use in washdown or caustic environments that require 316 stainless steel. 
. o [1 H П 
Tube Pipe Size- Пет = Temp. range: 23? to 302°F FKM seals. Compatible with FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, and 
Description Size Pipe Fitting Мо. polyolefin tubing. Grease-free fittings. ROHS compliant. 
Tube x MNPT -— 26 
Male Adapter "m Tube Pipe Size - Item С. Tube Pipe Size - Item 
32» in Tb in 19Е709 Description Size Pipe Fitting No. Description Size Pipe Fitting No. 
Yin 10/32in 19F717 Tube x R(PT) Tube x Tube _ 
VA in Va in 19F718 Male Adapter Bulkhead Union . 
ҮЛП Vain 19F719 Yein Mox*Vein  19F711 6 Yo in — 19Ғ704 
e in Th in 19F724 Зв in Ys in 19F721 YA in — 19F706 
сіп ҮЛ 19F725 Ms in TA in 19F722 e 36 in = 19F707 
% in T іп 19F729 As in Ain 19F723 6mm = 19F705 
35 in 35 in 19F730 6mm Va 19F713 Straight Union 
Bin Vain 19F735 6mm М5 х 5%аіп_19Е715 Yo іп = T9F710 
To in 35 in 19F736 6mm Жіп 19Ғ714 VA = 19F712 
Bin tin 19F737 10mm Vain 19F727 97m Yin = 19F716 
= = » =_=: 
55 1 ИЛ тт 2 іп 7 & in = 7 
E ene — “Male Elbow O Wim = 10Ё734 
Vein tain 19F771 Y&in М5 х5/4іп  19F742 10mm = 19F726 
Ac in VA 19F773 d TA in Vein 19F743 12mm — 19F731 
ein TA in 19F774 | X YA in Vain 19F744 Union Elbow 
a in Yin 19F776 Wain M5x5¥ain 19Ғ745 — ЕШ — 19F741 
35 in TA in 19F777 Ув іп Vein 19F752 te Vain — 19Ғ746 
¥ in Soin 19F778 1 in А in DEM ye in — TESI 
VAI Vai ^e in in 754 & in — 7 
5n. m ER e "ein Jin 19F758 е Ип — 498765 
325 in % in 19Е739 1% in Y in 19F759 Union Tee _ 
Yoin Ain 19F740 = An — ІЗЕТ 
Xin  10-32i 19F747 As in = 19Е772 
= Ип Жіп 19Е748 o эп — 17% 
: 5 in yn TER TexUM іп -- 19Ғ779 
=; 4 in 6 in 
p Wein Vein 19Е755 Male Adapter 
j Эвіп Yin 19F756 3 
yis in Hin 19F757 e Sein 10/32 in 19F708 
e = Е ч 
біп 4 in 
in án 19F763 Male к= 
ЯП п — Dum % Soin 10/321п ^ 19738 
іп іп 19F767 е 
Chrome-Plated Brass ALPHA 
Mini-Ball Valves кышыма 
= Max. pressure: 290 psi = Vacuum: 0 to 20 bar 
= Temp. range: 0? to 175°F = PTFE ball seat 
Suitable for use with air, oil, 
nonpotable water, and inert gas. 
Ке 
3-Way Angle 
FNPT x FNPT x FNPT FNPT x FNPT 
Pipe Item Item Inline Inline 
Size Features No. Features No. MNPT x Push Push x Push 
Yin Closed Center 1ZPK4 ў Turn Shut-Off 1ZPJ4 Item Item 
Yin Open Center TZPK7 = == Tube Size Features No. No. 
Vain Closed Center 17РК5 Va Turn Shut-Off 1ZPJ5 Yin М Turn Shut-Off = 1ZPK1 
TA in Open Center 1ZPK8 = — TA in YA Turn Shut-Off 12РЈ7 TZPK2 
36 in Closed Center TZPK6 Ya Turn Shut-Off 1ZPJ6 3A in 4 Turn Shut-Off 1ZPJ8 — 
36 in Open Center 1ZPK9 = = 36 in "а Turn Shut-Off 17Р19 1ZPK3 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2851 
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Silicone-Free Nickel-Plated Pllegris 8; FS 


Brass Push-To-Connect Fittings 


Pipe | 90° Male Elbow, | 90° Male Swivel 


= Max. working pressure: 7 to 435 psi = Working temp. range: -4° to 302?F = FKM O-ring Size | TubexBSPP Elbow, Tube x BSPT 
aiii е е А А " : 4 ч Tube -Pipe Item It 
Fittings are easy to install, connect, and disconnect. The high phosphorus chemical nickel plating resists abrasion, Size Fitting No. No. 
chemicals, and corrosion. Fittings are ideal for aggressive environments such as in welding applications where nm | 18H85 | NR4 
fittings must remain intact even if hit by weld spatter. FDA approved for use in food processing applications. 2n M5 | 18E487 | = 
9% іп 10/32in| 18Е488 | = 
zin M6 |  18E489 | = 
4 In САШ | 18Е49 Ü | — 
4 ^in Д in | 18404 | - 
X 4 in 0 | 1842 | — 
h. sin Мп | 18Е443 | - 
Lt» yin in | 18E494 | = 
$ Pipe 90° Swivel Male Male Connector, Asin %in | 18Е495 | — 
{a Size | Elbow, Tube x MNPT Tube x MNPT Y»in Wain | 18E496 | — 
Tube ip Item 2in Yin | 18E497 | 8Е48 
Male Branch | Male Branch біле Fitti 1 No. оіп Yin | 1848 | — 
Pipe | Тее, Tube | Tee, Tube x i 6mm Яп! — | 3ZNR6 
Pipe |Female Connector, Size x BSPT Male BSPT ómm in| = | NR 
Size Tube x BSPP Tube -Pipe Item Item 8mm “win |  — | 3ZNR8 
Tube - Pipe Item amm Yin | - | 8Е479 
Size Fittin No. 8mm %in | | — | 18E480 
Omm “Yin | ^ — | NRO 
mm Vin |= ; 
mm %in | | — | 8Е48 
| =] 4 
ә” 


y © 


Pipe | Male Connector, | Male Connector, 


E " Size Tube x BSPP Tube x BSPT 
> Tube - Pipe Item Item 
р: Size Fitting No. No. 
o voi Әп | (BEAT |  32Nü 


R ( . Уә ІП Vin 18Е452 3ZNU4 
90° Union Elbow, Union Tee, Union, Straight Union, : V»in M5 | 18Е453 | = 
Tube x Tube Тире x Tube | Tube x Tube | Tube x Tube E 35» in 10/32 in 18E454 — 
Tube Item Item Item Item ^in M6 | _ 18E455 | — 
Size No. No. No. No. Adapter, Уә in M8 18E456 — 
58 in — 3ZNL5 3ZNN3 — Tube x Tube “Yin Яп! 18Е457 | Ш 
Жіп 3ZNK8 37419 3ZNN4 — hin ип 18E458 | ШІ: 
іп 37412 - 3ZNN8 = No. : №. an М5 | ТЕ? | == 
Vin| 3ZNK9 3ZNL7 3ZNN5 = 8Е474 тм НЫН —.— Tn 
Фіп  3ZNL3 3ZNN1 = = Sein Иш | — 88482 — | — 3ZNU 
1% in — 3ZNL8 3ZNN6 — іп іп | 18E463 | 8-44 
1% in 18Е501 18Е502 - 18Е503 Yoin Vain | 18Е464 | NUS 
b in 3ZNL4 3ZNN2 3ZNP1 — &in Yein | 18E460 | 8E444 
6mm — 3ZNL6 — — Y2in Yin | 18E466 | | 8E44 
Metal Manifolds &/|PNEUMADYNE 
» Max. pressure: 1000 psi, except Simple tube run design and layout reduces clutter, eases troubleshooting, 
stainless steel are 3500 psi and provides the basis for orderly tube runs. FNPT connections. Models 
» Temp. range: -10° to 200°F, except with 90? port orientation allow manifolds to be configured and mounted in 
stainless steel are -100° to 500°F difficult applications. All are for use with air, water, and hydraulic oils, except 
» Mounting hole: 49AV63 to 49AV90 black anodized aluminum are also for use with natural gas and gasoline. 
are 0.26", stainless steel are 0.20" Ат 
Aluminum | Ports 
No. of Inlet Outlet Overall Overall Overall Item Item 
Outlets Size Size Length Width Height No. No. 
Black 2 in vein 4 in 4 in ^in| 49AV63 | — 
Black Anodized in Жіп біп A in йіп! 49AV70 | — 
Anodized | Aluminum 3 in in 5 in 4 in “in | 49AV64 | — 
Aluminum |w/90? Ports in Ип 9in TA in йіп! 49AVZÀ | — 
No. of Outlet Overall Overall Overall Mounting} Item Item in in Ain 2 Ain 4in|  — | 49AV 
Outlets Inlet Size Size — Length Width Height Hole Size, Мо. No. 4 lin in 9%in 2Иїп 2%in| 49AV65 | — 
4 in в in Ж іп іп іп 017in | 2KGZ2 | KHA in %in in 2%in 2%in| 49AV72 | — 
2 % in Yin 2%in 1'Ain 1%in 021п 2KHA7 2KHC6 Tin %in бі 2%in 2!4in| -- | 49AV84 
2KGZ9 2 in % іп yi іп ^ in in 0.2in | 2KHD4 | 2KH 5 in in in ^ in ^in| 49AV66 | — 
Уд in & in 4%in 1%in in (0.2іп | 2KHH2 | — lin “in 15in 24in 2%in | 49AV73 — 
A in В in in in in 0.17in | 2KGZ3 | KHA in іп 14 Жіп ^ in Ain | 49AV67 | — 
3 76 in Жіп 3in {Min 1i4^in 02іп | 2KHA8 | 2KHC7 6 in in 5 in 4 in 4^in| = | 49AV78 
2 in 5 in б in 5 in in 0.2in | 2KHD5 | 2KHE4 in “in 18in A in 4in| 49AV74 | — 
4 in Ув in yi in 5 in in 0.2in | 2KHH3 | — in “іп Qin 4 in лїї = | 49AV8 
^ in 8 in 4 in in in 0.17in | 2KGZ4 | KHA 7 in in 16 “іп ^ in ^in| 49AV68 | — 
4 Ув in ^ in 8 in 4 in ^in 02in | 2KHA9 | KHC8 in “%in in 4 in ^in | 49AV — 
2 in 5 in 43A in ^ in in 0.2in | 2KHD6 | 2KH in біп 18 in ^ in Ain | 49AV69 | — 
^ in Ув in 6 % in ^ in in 02іп! 2KHH4 | — 8 in біп 9%in 4 in 4in|  — | 49AV79 
A in 8 in 4 in in in 0.17in | 2KGZ5 | KHA4 in Жіп 24in ^ in ^in| 49AV76 | — 
5 Ув in ^ in 43A in 4 in ^in 02in | 2KHCl | KHC9 in “in in ^ in ^in| -- | 49AV86 
2 in в in 4 in ^ in in 02in | 2KHD7 | KHE6 10 in “in in TA in ^in| | — | 49AV80 
4 in Ув in 8 in h in in 0.2in | 2KHH5 | — in Уп in A in лїї  — | 49AV8 
^ in 8 in 43A in in in 0.7in | 2KGZ6 | KHA 12 in in 14 ЖІП ^ in ^in| -- | 49AV8 
6 Ув in ^ in % in 4 in ^in 02іп | 2KHC2 | 2KHD in Жіп 18in ^ in 4^in| | — |! 49AV88 
5 in 5 in 6 іп ^ in in 0.2in | 2KHD8 | 2KH 14 in біп 16 in ^ in ^in|  — | 49AV8 
A in Ув in 9 Vs in h in in 02in | 2KHH6 | — in ¥in in A in лїї -- |! 49AV89 
^ in 5 In in in in 0.17 in K = 16 in in_18 74 in ^ in 4in| | — | 49AV8 
ТА Ув in ^ in 6 іп 4 in ^in 0.2in | 2KHC3 | — in “in 24in 4 in an| -- | 49AV90 
2 in 5 in ^ in 5 in in 0.2in | 2KHD9 | — tainless 
4 in йіп бип in in O0.17in | 2KGZ8 | 2КНАб Steel 
8 8 in ^ in 8 in ^ in ^in 0.2in | 2KHC4 | 2KH No. of Inlet Outlet Overall Overall Overall Item 
5 in Ув in 8 % in 5 in in 0.2in KH KH Outlets Size Size Length Width Height No. 
Ain 5 in Ув in 5 in in 0.21п | 2KHH7 | — віп Yin віп A in A in KH 
4 in віп yi in in in —0.i7in | 2KGZ9 | — 4 Yin Vain 3 іп 4 in 4 in KHL8 
10 8 in ^ in 9 % in ^ in ^in 0.2in | 2KHC5 | 2KHD 6 віп Yin 5%in 1'^in 1 '4in| 2KHL9 
5 in Ув in 0 34 in 5 in in 0.2in KH КНЕ9 біп Yin & in ^ in Д in 
Ya in win 13%in 1%in 1%in  0.2in | 2KHH8 | == 10 “іп Ain 9%in 1'4in 1Y4in| 2КНМ2 
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GRAINGER.COM Flare Fittings 
Brass and Lead-Free Brass 45? and Flare Fittings Darker 
= Temp. range: -65° to 250°F PSI Ratings 
= Pkg. qty.: 10, except where noted Tube Max. Tube 
May be disassembled and reassembled repeatedly. Resist mechanical pull-out Эне __ра a 
and are suitable for use with thin-wall tubing. Material and working pressure ye 1900 0030 - 
of tubing must be determined before using in a specific application. Suitable 00 Ор 
for use іп refrigeration equipment, air compressors, and machinery. Can be — 3 1000 0032 0 
used with flareable copper, brass, aluminum, and welded steel hydraulic -й-Ш С % 750 0.032 
tubing. UL Listed for flammable liquids. Meet SAE J512 and J513. Lead-free —&— 38 0m — Male 
fittings are certified for use in potable water applications. ео. „Flare Forged Elbow, Connector 

Tube Pipe Size- Thread 


a AC в & N-- 


Extruded Female 90° Female 8 In 

Flare | Male 90° Elbow Connector | 45° Male Elbow Elbow Male Branch Tee Male Run Tee vin 4 in 

Tube Pipe Size- Thread Item Item Item Item Item Item Ув in 
Size Pipe Fitting Size No. No. 5 in 


віп 
іп Xm —— [ST в йїп 
п ип ү — ү — ү — [| — | ҥн | — ИШ 
De x thread 8n 
өп Яп ЯЯ swew | WW |  — [| .— [|  —. | — АШ 
iin Жіп 75020 5WRW8 221 |  1VEC5 | as ШШ 1/ жіп — Fin 
йіп ип 7520 МАМО |  1VDV5 т | 2Р190 |  2P204 | AVE АШ 
Ain Жіп 7620 — SWRXÜ VV | — | — г — с — Jin 
іп “Жіп — 0-20 | — 8WRX VV] | = — | == ЛШ 
em Ип %20 —WRX? | 1WV8 | — | мв in in 
біп “Жа % 8 —WRXj | V8 | — —- | — — — oS — in үң 
en Yain 948 БИН |  2Pi87 | з МЕВА |  1VDY | Jin 
ain “Жіп 518 | — BWRX |  1VED2 o 2P200 22 2 — | 1i ЛШ 
ein vin 9-18 —WRX6 шт  — иш  — | _— in йй 
bin Xin %ё мю o = — — | — | — Min ein 
^in Ain М46 БИНТ |  2P188 | ПЕЙ | 20202 |  1VD ТЕГ Jin 
Win ип Иб SWRXB |  2P190 | 1МЕ06 |  2P20 |  2P200 | БИЫЛ 1 АШ 
Wi Xn И — | жї  — | — - ма En 
Win Яп a — > | т  — |  -— | — гіп 
Win ип  7J-i4| 8SWRXS | 202: |  WE3 |  — |  - | мағ 1 гіп 


Reducing Tee 
(run x run x outlet), Reducer 


Flare 
Thread Size 


Adapter 
Tube Flare Item 
Size Thread Size No. 


Extruded 

Long Forged Nut Long Nut Union Elbow, 90° Flare Reducers 
Тире Flare Item Item Item Thread Pkg. Item 
Size Thread Size No. No. Tube Size Size Qty. No. 


г =] i ам] 
f= Sd а] 
3 Female Flare 
Connector 
Tube Pipe Size - Item 
Forged 90* Size Pipe Fittin No. 
Extruded 45° Elbow Pipe Size Flare Swivel Elbow ead-Free 
Tube Pipe 5 e - Item Tube -Pipe Thread Pkg. Item ^ in Л 
Size Pipe Е No. Size Fittini Size А No. 8 ІП — 
біп fein- 


t Sold in pkg. of 1. 


[continuen | ] 
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«ЕСІГІ 
Brass and Lead-Free Brass 45? and Flare Fittings 


|. е-е өсө 


Pipe Size|Male Connector Pipe Size Flare |Male Connector Flare | Male Union Plug Flare Cap Forged Nut Short Nut 
- Pipe Item Tube -Pipe Thread Item Tube Thread Item Item Tube Thread Item Item Item 
Tube Size Fitting No. Size Fitting Size No. Size Size No. No. Size Size No. No. No. 
Lead-Free, MNPT x Flare Lead-Free, Male Flare x MNPT Lead-Free, Male Flare Lead-Free, Female Flare 
Ya in Vin 20XN28 1 Yin Үзіп 76-20) 46M522 1 Yain 716-20 | 46M525 t -- Удіп 76-20! 46М528 t 46М534 1 46М537 1 
Lead-Free, Threaded Yin Жіп 6-20 | 46M521 1 Yein 9-18 | 46M524 t 46M530 1 Yein %-18| 46М527 1 46M533 T 46M536 1 
Vo in Yin 19H210 1 Y4 in Vain = 20ХМ48 1 їп %-16 | 46M523 t 46М529 1 Yin %-16 | 46М526 1 46M532 1 46M535 1 
Lead-Free, Flare іп Ain 6-20 | 46М520 t Yin 2-14 = 46M531 T кы 
Vin 36 in 19H211 1 36 іп Жіп 9618 | 46M519 t Lead-Free, Flare 
іп іп 19H212 1 35 in Yin %-18 | 46M518 t Yein 96-18 | 19H215 1 = = 
Ys in “іп — 96-18 | 46M517 1 
іп Ain — 94-16 | 46М516 1 
іп Жіп 94-16 | 46M515 t 
% in їп 7-14 | 46M514 t > $ 
Swivel 
Connector Female Coupling Reducer 
Item Item Item 
Tube Size No. Tuhe Size Connection No. Connection No. 
Lead-Free, Flare Lead-Free 
Y4 in 20ХМ42 1 36 іп Flare x Compression 20ХМ49 T — — 
JA in x 36 in 20XN46 1 36 in x % in — — Male Flare x Male Flare 20ХМ35 1 
38 in 20XN43 t 
¥ in x Yin 20XN47 T 
Ye in 20ХМ44 1 
% іп 20XN45 t 


7 Sold in pkg. of 1. 


316 Stainless Steel 37? Flare Tube Fittings ә. 


= Temp. range: -160? to 1200°Е Suitable for chemical plants, food plants, Макау Manufacturing Company 
Superior chemical, water, and corrosion resistance for extreme appli- hydraulic applications, manufacturing facili- 
cations. Good sealing reliability. Use as an adapter to hose assemblies, ties, water treatment plants, and beverage 
or as a tube fitting with flared stainless seamless or welded tubing. plants. Meet SAE J514. 
2.4 E y -a at 
@F* & OGG 
| e NP V ! 
ue 3 e Max. |90° Elbow | Straight 
Male Male Male Male Маіе Straight Tube Hose Hose Working 
Cap, Connector, | Elbow, 90°, | Elbow, 90°, | Plug, 37°, Union, Tube Nut, | Sleeve, Thread Fitting Fitting Pressure Нет Item 
RI Flare x MNPT| Flare x JIC | Flare x MNPT | Flare x JIC | Flare x Flare JIC Flare x JIC Size А Size BSize © 70°Е No. No. 
Tube Flare Max. Item Item Item Item Item Item Item Item Approved Vendor 
Size Thread Size Pressure No. No. No. No. No. No. No. No. жә: — Ve Vf — 4,000psi| 4HM24 = 
Airway W-27 W w  A4500psi| — 4HM23 
Yin 7620 — 6000psi| 1LNT8 — 1LNTI — 1LNUG 1LNK7 1LNVA | 1LNW2 6-18  W М7 42500рві 4HM22 | 4HM?1 
iain 72-20 6000psi| 1LNT9 — 1LNT2 — 1LNU7 1LNK8 TLNVS | 1LNW3 Ж48 МҮ 9  4000psi| 4HM26 | 4HM25 
Hin 94-18 6000 рѕі | 1LNU1 — 1LNT3 = 1LNU8 1LNK9 TLNV6 | 1LNW4 W-18  W 9v  4000psi| 4HM30 | 4HM29 
юп %-16 6000р! 1LNU2 — TLNT4 = 1LNU9 1LNL1 1LNV7 | 1LNW5 3-18 9€ 30" 4,0051 4HM28 | 4HM27 
Әіп — 76-14 — 5000psi| 1LNUS3 — 1LNT5 — 1LNV1 1LNL2 1LNV8 | 1LNW6 36-18 9% 7"  4000psi| 4HM34 | 4HM33 
Yin 1/-12  4800psi| 1LNU4 — 1LNTG — 1LNV2 1LNL3 ТЕМУ | 1LNW7 wW-14 Ww wW  4A000psi| 4HM32 | 4HM31 


1іп — 151-12 3000 psi | 1LNUS == — — — = да ж 9%” 3,000 psi| 4HM18 4НМ17 
1іп 19612 3500 psi - 1LNH3 1LNT7 1LNH4 1LNV3 ALNL4 1LNW1 1LNW8 ила Ww 34 3,000 psi| 4HM20 | 4HM19 


Poly-Tite Brass —Parker 


Compression Fittings 
= Max. pressure: 150 psi 
= Temp. range: 0? to 150°F 


ы Pkg. qty.: 10 Male Elbow, 90° Female Connector Male Connector Male Run Tee Male Branch Tee 
Pipe Size - Item Item Item Item Item 
Preassembled body, nut, and sleeve Tube Size Pipe Fitting No. No. No. No. No. 
allow fast, convenient installation. An Vain Yin 1VPF1 TVPC9 TVPD8 1VPG4 1VPGO 
exclusive sleeve grips plastic tubing up Amn 7 in iVPF2 ТҮРІН ТҮР09 ТҮР65 VAN 
А : Л 4 = = = = 
to 150 psi. Nuts rotate around tubing Sis in Yin ТҮРЕЗ ТҮРІ? ТҮРЕН = 1VPH2 
as it tightens. Acetal copolymer sleeve Zein u in ТТ = ТРЕ? = EE 
r i в In In == mE 
with brass nut (1VPA8 to 1VPB2) resists am von 1VPF5 1VPD3 1VPEA iVPG6 — 
creeping and compression stress. For 3 in Vain = = = = TVPH3 
i i ina i s ye in yin 1VPF6 — 1VPE5 — — 
use with thermoplastic tubing in pneu Wis win ТҮРЕ? ТУРІЯ TUPER = TP 


matic and liquid applications. 


ооо О % Å 


Acetal Sleeve Nut and Acetal Sleeve | Nut and Brass Sleeve Sleeve Union Union Tee Tube Size Insert 
Item Item Item Item Item Item (Tube OD x Item 
Tube Size No. No. No. No. No. No. Wall Thickness) No. 
Vain 1VNZ5 TVPA8 1VPB3 1VPA2 ТҮРВ9 TVPF9 Vein x Yea in TVPC4 
Ye in 1VNZ6 ТҮРА 1VPB4 1VPA3 ТҮРСІ 1VPG1 34s in x Vea in TVPC6 
36 in 1VNZ7 1VPB1 1VPB5 TVPA4 TVPC2 1VPG2 He in 1VPC7 
іп 1VNZ8 1VPB2 1VPB6 1VPA5 ТҮРСЗ 1VPG3 
2854 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Download Available PLUMBING 
GRAINGER.COM Brass Compression Fittings 


Brass Compression and Lead-Free Brass Fittings 


= Temp. range: Parker items are -65° to 200°F; 
Approved Vendor items are -65? to 250°F 
= Pkg. qty.: 10, except Low-Lead items are pkg. of 1 
Eliminate the need to flare, solder, 
or otherwise prepare tubing before 2 S 
assembly. Use with annealed Male 


i Extended Male Female Female Male Elbow, 45°, 
copper, aluminum, and thermoplas- Elbow, 90° Connector Elbow, 90° Branch Tee | Male Connector Male Elbow, 90° Compression 
tic tubing where excessive vibration Pipe Size - Item Item Item Item Item Item Item 


or tube movement is not involved. Tube Size Pipe Fittin No. No. No. No. No. No. No. 


UL Listed for flammable liquids. voce —| 
Meet SAE J-512 functional require- SUN — 
ments, except 20XM26 to 20XM99 |. 2P229 | 
|. 2P230 | 
and 20ХМ01 to 20XN22 meet NSF 1—22 — 
61 Annex G. Lead-free items are = 
certified for use in potable water i — 1/002 — 
applications. Lm ш 
|. ТІЛ |  1VDD3 | 
TubeMax. Tube Тиһе Мах. Tube ШШЕ 1 I 1/1 БЕН 
Size psi Ма!! (іп.) Size psi Wall (in. TED 
% Д П e ішім 
Ae 400 0.030 % 150 0.035 | — | 1VDD5 | 
vs" 300 0.030 Ў" 100 0.035 |  — |  2P23 | 
Ae 300 0.032 Ж 75 0.035 |  — | 2P234 | | — | 
%' 200 0.032 [= л = р сава слане 1 
| — ] z25 | — | - | 
Г — | — Lb — | 
== Л же ee eee pr ен 
|- -ex- ш = ү ш 4 - x - 
Acetal Union Tee (run 
90° Union Elbow Copolymer Sleeve Brass Sleeve Long Nut Nut Union x run x outlet) Insert Tube Support 
Item Item Item Item Item Item Item Item Tube Item 
Tuhe Size No. No. No. No. No. No. No. No. Size No. 
Yin 1VDF6 == 1VCZ2 = 1VDA2 1VDB1 1VDE9 = 
Ye in 1VDF7 = 1VCZ3 == 1VDA3 1VDB2 1VDF2 = 
Жіп 2Р226 1VCZ6 2P211 1VDAG 2P215 2P218 2P222 — 
s in 1VDF8 1VCZ7 1VCZ4 — 1VDA4 1VDB3 1VDF1 1VDC6 
36 in 2P227 1VCZ8 2P212 1VDA7 2P216 2P219 2P223 2P208 
¥% in x % in = = = = = 5UNK1 — — 
36 in x Va in x іп — — — — -- -- 5UNKO — 
in 2P228 1VCZ9 2P213 ТурАВ 2P217 2P220 2P224 2P209 
іп TVDF5 ТүС25 2P214 2P261 2P221 2P225 2P210 
Ain 5UNJ8 1VCZ1 1VDA1 1VDA9 = = 
b A а D le д © Pipe Male Female Pipe Female 
Female Size | Connector | Connector Size Coupling 
Elbow, 90 Sweat Female Tube — -Pipe Item Item Tube i Item 
Degrees | Insert | Union Tee | Union Sleeve | Adapter Elbow, 90° Сар Size Fitting No. No. i No. 
Mom Item Item Item Item Item Item Item ‘Lead-Free, Approved Vendor oved Vendor 
Tube Size No. No. No. No. No. No. No. 5^6 in Yein | 46М555 = 8 in ^in | 20XM46 | 20XM 
_Lead-Free, Мы Vor Sein Yin | 46M554 — Asin Vein | 20ХМ47 | 20ХМ 
Yin — 46M543 — 46M568 | 46M581 — — — Ain Yin 46M553 — ^e in ^in | 20ХМ48 | — 
Js in — — — 46M567 | 46M580 — — — 3$ in Vain | 46M552 | 46M557 4 in віп | 20XM49 | 20XM 
JA in 46M559 | 46M541 | 46M561 | 46M566 | 46M579 — = 20XM91 36 in 36 in 46M551 | 46M556 4 in ^in | 20XM50 | 20XM36 
34e in = 46M540 = 46M565 | 46M578 = = 20XM92 Фіп ein 4611550 = 4 in in | 20XM51 | 20XW 
іп 46M558 | 46M539 | 46M560 | 46M564 | 46M577 — — 20XM93 Yin 35 in 46549 — 4 in ^in | 20ХМ52 | 20XM 
Ac in — — — — 20XM26 — — — Yin Yin 46M548 — Asin %in | 20XM53 | — 
Yin = 46M538 — 46M563 | 46M576 = = 20XM94 Фіп Yin 46547 = ^e In ^in | 20XM54 | — 
ys in = — — 46M562 | 46M575 = — 20XM95 % in 3A in 20XN29 = Ув іп Yin | 20XM55 | 20XN 
іп x36 in — — — — — 20XN08 — — ^e in ^in | 20ХМ56 | — 
Ain — == — 20XM30 | 20XM27 = 20XM32 = ^sin іп | 20ХМ57 | — 
2n Эіп | 20ХМ58 | 20ХМ39 
ип Яп! - | 20ХМ40 
віп Yin | — | 20XN26 * 
bin Яп! - | 20XM4 
ys in Ain |  — | 20XN27 * 
^in Vein |  — | 20ХМ4 
^in Жіп! | — | 20XM43 
в in ИШ _20ХМ59 | 0Х1/44 
Reducer Reducing Elbow 90° Male Elbow | 90° Female Elbow Nut it 
Item Item Tube Pipe Size - Item Item Item FNPT x Flare connection. 
Tube Size No. No. Size Pipe Fitting No. No. Tube Size No. 
ead-Free, Approved Vendor ead-Free, Approved Vendor 
віп віп |. 20XM62 | 0ХМ біп 0ХМ09 
Jis in віп |... 20XM63 — | 0ХМ As in 0ХМ10 
ле іп ^in | 20ХМ64_ | = A in OXN 
A in біп | 20М65 | — A in 46N 
^ in ^ in | _ 20XM66 | 0ХМ ^ in x Ya in OXN20 Branch Tee (run 
4 in УВ in | . 20XM67 | — 9ле in OXN x run x outlet) 
^ in 2 in 0XM68 0Х1М74 & in OXN Tube Compression Item 
в in & in Г == — 1 0XM76 ys in x Ve in OXN Size _ Thread Size No. 
h in A in 4611546 — h in 6M570 
% іп віп |. 46M545 — | == ^s in OXN 
віп пр] OXN in OXN 14 
h in Ув in | . 46M544 | — 5 in x % in OXN 
5 in A in 0XM69 — h in OXN 
% in ^ in па: l 0ХМ Уд in OXN16 
іп 20XN17 
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PLUMBING 
Brass Fittings & PFA Compression Fittings 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


Compress-Align Brass and Lead-Free Brass Fittings 
1» Temp. range: -65? to 200?F 


These heavy-duty fittings align to seal even out-of-round tubing, so tubing does not require 
flaring, solder, or other preparation. Preassembled brass fittings have captive sleeves. 


--- & & 


Bodies are interchangeable with standard compression fitting 


bodies. For low- and medium-pressure tubing connections to 
copper, brass, aluminum, and thermoplastic tubing. Lead-free 
items are certified for use in potable water applications. 


Tube Max. Tube Tube Max. Tube 
Pipe | 90° Extruded 90° Forged Size m наш.) | Size B Wan (п) 
Size Male Elbow Male Elbow 90° Female Elbow | Female Connector | Male Connector Ye 1900 0.030 E^ 650 0.035 
Tube -Pipe Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Item Pkg. V 1400 0.030 y 550 0.035 
Size Fitting No. Qty. No. Qty No. Qty. No. Qty. No. Qty. Ve uc a : 
Йіп іп | 6LG48 25 = — | iVDN3 10 | 6LH58 10 | GLJOT 25 ш 1200 2192 а 450 2055 
Vis in Vs in 6LG49 25 61601 10 — — 6LH59 25 6LJ02 50 E — ae - шым. ——— 
JA in = = 6LG02 10 = = = — 6LJ03 25 
Vs in 6LG50 50 6LG03 50 6LG18 25 6LH61 25 6LJ04 100 
Min Ya in 6LG51 50 6LG04 50 6LG19 25 6LH62 10 6LJ05 100 
Ye іп = = 6LG05 10 — — — — 6LJ06 10 
Y in = = = = — — — — 6LJ07 10 à 
Sis in % in E = 6LG06 10 = — = — 6LJ08 25 2 
Жіп 61653 10 61607 25 — — 6LH64 10 6LJ09 25 Pipe | 45° Male Elbow | Male Branch Tee | Male Run Tee 
%in | 61054 10 6LG09 10 = = - - 6LJ10 25 Size 
жіп 11 6LG55 25 6LG10 25 6LG20 10 6LH66 10 6LJ11 100 Tube -Pipe| tem Pkg. Item Pkg. Item Pkg. 
36 in 61056 25 61611 25 61621 10 6LH67 10 6LJ12 25 Size Fitting No. Qty. No. Qty. No. Qty. 
Yin = = 6LG12 10 == = 6LH68 10 6LJ13 25 ¥% in Vs in = — 1VDN9 10 1VDN5 10 
JA in — = 6LG13 10 = = — = 6LJ14 10 As in — = — = 6LG24 10 
їп Звіп = = 6LG14 10 6LG22 10 = = 6LJ15 25 vain Yein | 1VDP4 10 6LG31 10 6LG25 10 
Yo in = = 6LG15 10 SUNK4 5 6LH71 10 6LJ16 25 : Жіп! 1VDP6 10 6LG32 10 6LG26 10 
Yin in = = 6LF97 5 = = = = 6LH95 10 %in Yain | 1VDP8 10 6LG34 10 1VDN7 10 
1in Yain = = = = — — = — 6LH98 5 38 in = = 6LG35 10 = 
Unequal Union Tee = 
90° Union Elbow | Forged Union Tee | Tube Nut Union Union Reducer (run x run x outlet) Male Connector |Male Elbow, 90° 
Tube Item Pkg. Item Pkg. | Item Pkg ltem Pkg. Item Pkg. Item Pkg. Tube Pipe Size - ltem — Pkg.| ltem Pkg. 
Size No. Qty. No. Qty. No. Qty. No. Qty. Tube Size No. Qty. No. Qty. Size Pipe Fitting No. Qty. No. Qty. 
Yein | 1VDL7 10 6LF77 10 j6LH14 100 | 6LH24 25 Ya in x 5^e in 6LH27 10 == —  Lead-Free 
Yein| 1VDL8 10 — —  |6LH15 100 | 6LH25 25 36 in x 1⁄4 in 6LH30 10 — — YA in Ya in 5KNF3 1 — — 
Yain | 6LF90 10 6LF78 25 |6LH16 100 | 6LH26 50 |% in x14 in x Yin = = SUNK6 10 36 in VA 5KNF4 1 5KNF2 1 
Ywin| SUNK8 10 == —  |6LH17 50 | 60928 50 V in x% in 6LH32 10 = = % in Ув in = — | 19H203 1 
Yein| 6LF92 10 6LF80 25 |61Н18 100| 6LH29 50 | in x12 in x% in = = SUNK7 10 
іп | 6LF93 10 6LF83 10 |БІН19 50 | GLH31 25 іп x % in 6LH21 10 = = 
Yasin | 6LF86 5 SUNK9 6 =  -— 6LH22 10 
Pargrip PFA C ion Fitti . 
rgri mpression Fitin 
a g p 0 р 655 0 95 Reducing Elbow, 90% Straight Reducer Tee Connector 
= Temp. range: 0° to 266°F Item Item Tube Item 
rate К Я А Я Тире Size No. No. Size No. 
Virgin fluoropolymer materials provide highest purity and highest Vinx vin 2CGES 26609 Ys in 2CGD5 
temperature capability of any thermoplastic material. Suitable for 36 in x “in 2CGE6 2CGE1 Y in 2CGD6 
high-purity lab and semiconductor applications, especially with Yin xan 20GE/ 20GE2 “in 20007 
"ap Yo Wie : A Yin x % in — 2CGE3 V in 2CGD8 
aggressive liquids and in highly corrosive environments. Can be %inx ^in = 2CGE4 
easily assembled without hand tools or the need to heat and flare 
tubing. FDA Approved materials. T es ; 
Straight Connector Cap Union Elbow 
Tube Item Item Item 
X Size No. No. No. 
4 ә Ain 2CGD1 2CGF6 = 
% in 2CGD2 E 2CGC6 
vein 2CGD3 2CGF8 2CGC7 
Female _ Male 3A in 2CGC8 — 26663 
Elbow, 90° Straight Adapter Straight Adapter 
Tube Pipe Size - Item Item Item 
Size Pipe Fitting No. No. No. м 
Үзіп Ya in 2CFX1 2CFV6 2CFY5 
Vs in 2CFX2 = 2CFY6 
vin Ya in 2CFX3 2CFV8 2CFY7 і LT 
36 in 2CFX4 2CFV9 2CFY8 
Y in 2CFX5 2CFW1 2CFY9 
Vain 2CFX6 2CFW2 2CFZ1 Ferrule Gripper Nut Nut Assembly 
36 in 36 in 2CFX7 2CFW3 2CFZ2 Tube Item Item Item Item 
Y in 2CFX8 2CFW4 2CFZ3 Size No. No. No. No. 
JA in 2CFX9 = 2CFZ4 Vs in 2CGH7 2CGH2 = 2CGG6 
Ye in 36 in 2CFY1 — 2CFZ5 YA in 2CGH8 2CGH3 26662 2CGG7 
Yo in 2CFY2 2CFW7 2CFZ6 % in 2CGH9 2CGH4 20063 20008 
3A in 3A in 2CFW8 = 2CFY3 Ve in 20GJ1 2CGH5 = 26669 
Vs in Vs in — 2CFV5 2CFY4 34 in 26642 2CGH6 — — 
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ае | PLUMBING 
| )ромлісов Availabe 316 SS Instrumentation Tube Fittings 


CPI vs. A-Lok 


CPI: Single-ferrule design creates a dynamic seal on tube and body, with close — A-Lok: Have a double-ferrule design that allows the front ferrule to create a 
tolerance of nut and body dimensions for accurate tube alignment. pressure seal on tube and body. 


316 Stainless Steel Instrumentation Tube Fittings Darker 


= Temp. range: -425° to 1200°F 
Provide leaktight seals in gas or liquid service. Have a 4:1 safety factor with respect to working pressure 
capabilities of the tubing used. Compression design allows for easy assembly. Use with 304, 316, or 316L 


Pipe Pressure Ratings Stainless Steel 
Pipe Male Female 
Size (in.) Straight — Shape Straight — Shape 


stainless steel tubing. For use in refineries, chemical processing, power generation, and instrument lines. 4 
A 
e ү; 4, 
e ә 'e ә Са 
A-LOK CPI A-LOK CPI A-LOK CPI CPI 
Male Connector Male Connector Male Elbow, 90* Male Elbow, 90* Female Connector Female Connector Thermocouple Connector 
Tube Pipe Size - Item Item Item Item Item Item Item 
Size Pipe Fittin No. No. No. No. No. No. No. 
SS SS = SSS SSS SS 
bin | | 1PZ8 1 PZ РАИ — [| — — — ——-1——— —- ——dl = 
Jun 7 in |... ІШІ | 1786 — | к" | т || = Х D 
^in |  1PZD | X 1dPZH — | E adc xu 3n XD 
$m ут  -—- [o m] | ӘНІ | — — | | — | == 
^in | 175 [1 1Р21 ( Ер XD 
Ain | 17416 1 PZ |... ACWUT . | - 1 4008 | = 
im ] RRS | — | ШЕШШ: NEUEN Cs NENEVO (ЕНЕ? ee XD 
Э in ^in | KRX | CW = |] 47 |  — | E 
i 2 ЖЮЗ |  .— — | a (ee nig сиқты — 
in in | жЮа | — 4X2 1 жк 71 — 4XM | ло |  — (| = 
A-LOK CPI A-LOK CPI A-LOK CPI A-LOK CPI 
Tube End Male Adapter Tube End Male Adapter Tube End Female Adapter | Tube End Female Adapter | Female Branch Tee | Female Branch Tee | Male Branch Tee | Male Branch Tee 
Tube Pipe Size - Item Item Item Item Item Item 
Size Pipe Fitting No. No. No. No. No No. No. No. 
ре x Thread (Cont.) i їз - г in 
А bin |  5UND3 | Ын 1 2-.Д 1 - 5ле |  — | ӘШМІі | 
ИІП Ain | SUNDA в | ци | | | — | - 1 | — | 52 | 
1 |, 50М05 _ |оол — | UN [ | .89UN8 .— | | — | -. үү SUNS | UN 
Ип A ACX i донт — | — з — | — Ж з Хи | 802 | XN 
АШ 2-4  — 4-11-11 тш | - | XNZ4 
36 in JA in a— C — — lo— RANGE S C — — ed 
Ув in 4cWU |... 4X8 O 4cwu4 ЯК — | | — | XPD XN 
% in |  — | — |  — [| КМ8 | ЫРЫ | = 
2 42 |ү - Д4Юл -. 1 ӘР | XN 
% in аав Иса ШЕК |) [=] = 
& in 5 in Гг =  -— — ЯР |  —— у 5-71 = 
JA in Ain ат 1 - 1 ша | - | 5XPD8 = 


ИШИНЕ. б\г | 
—— 1 
Ea 
4” 
| 
Фіп ein |404 — | 
[p = 
г NRI 
ж 
E 


> 
= 
o 
7 


A-LOK A-LOK CPI - 
Female Elbow, 90° Female Elbow, 90° Male Run Tee Male Run Tee 90° Union Elbow 
Tube Pipe Size - em Item Item Item Item 
Size Pipe Fitting No. No. No. No. 
be x Thread (Cont.) қ s 
i 2-12 SUNG | 
win Thin (АВ к= == = 
bin | | SUNAQ NC UN 
3A in A in PEEL EE E (стат ME 
tm [| ЯҒЫ | — BAM | Á — — | = 
Ain | 5Ра |  — OXPCO 1 ӘР — | PA? 
36 in bin | | 5Р0 | w— 5X — | — 5E | 
hin | 5РІ | 5ЫР2 | - | = 
An | XPF? 1 5Р/З — | -( = 
Vo in Яп | РВ — |  —  — |  —— | == 
^in | ___5 РМ 1 oXPC5 (| 5РЗ | XPA 
ys in hin | 5 ХЫ |2 - | -- ë 
Ain oin | от | | 0— | -  — | = 


[continuen] ў 
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316 SS Instrumentation Tube Fittings Details on page A1. 


PLUMBING Scan. Order. Done. ЕШ 


[corvo MI Find more information for comparing CPI and A-Lok Fittings on page 2857. 


316 Stainless Steel Instrumentation Tube Fittings —Эагкег 
% ~ ©; Ф 


Тире End Reducer | Tube End Reducer | Reducing Union Reducing Union 


Item Item Item Item 
Tuhe Size No. No. No. No. 
be x Tube (Cont.) 
^inx'sin| 40005 | | — | | | — ë 


&inx'áin | > | дї | - | 
áinxi&in | ЯХ | -  — 1|  — $5UNC9 — | 

Á in |..40X6 | - || - | 
апХ “пі! 4Х | - |! - | 
4inx%in | Ял | 4005  - — | 
іплХхбт! — 4OXV2 |  — — | - | 
einx Yin | - .— | 445 |  — — | 
Winxain| ^ — |2 -- |  2KY7 | 


2 


Yinx%in 4001 ! - |  2KKY9 | ACWX1 
nxan | 4x3 [| - | - | = 
inxA4in|  — |  — | 2KKY8 ACWUS 


winx Yin || - |. | - 1. ЖЫ | 
Jinxin | - |1 - | ACXR8 


€ с 


A-LOK CPI CPI A-LOK - 
Bulkhead Union Bulkhead Union Cap Cap Front Ferrule Plug Plug 
Item Item Item Item Item Item Item 
Tube Size No. No. No. No. No. No. No. 


be x Tube (Cont.) 

bin | 5UNA4 | | 

^in | 1Р2 1 ОР 

Min | 1474: 1 107. | 
in | 174 | 1Р2К8 | 
in 
8 in 

Уд іп 


A-LOK A-LOK 
Union Cross Male Connector 
Item Pipe Size - Item 


No. Hex Size No. 


Tube Size Pipe Fittin 
ex 


316 Stainless Steel Metric Instrumentation Tube Fittings (&)HAM-LET 
= Temp. range: -425? to 1200°F x. т. 
LET-LOK premium fittings are suitable for use wr, ыа» Uu (lw i» 
in high-pressure applications in heavy industrial 90° Union 
environments, such as petrochemical, fluid power, Elbow Bulkhead Union Cap Union Union Tee неш Union 
nuclear, and electronic. Meet SAE, ASME, MIL-F- Size (ұп item Пет m m Tube Size Now 
18866, and CE Certified. Compression “LET-LOK 
6mm = = 4CMW3 = = 4mm x % in 4CMU7 
8mm = = 4CMWA4 = — 6mm x % in 4CMU8 
10mm = = 4CMW5 — — 8mm x % in 4CMU9 
12mm — — 4CMW6 = = 8mm x % in 4CMV1 
- 12mm x 36 in 4CMV3 
4mm 4СМ/4 -- Е 4CMU2 4CMR1 
6mm 4CMV5 4СМ/9 E 4CMU3 4CMR2 
8mm 4CMV6 4CMW1 = 4CMUA 4CMR3 
10mm 4CMV7 4CMW2 = 4CMU5 4СМВ4 "E 
T imm! 4CMV8 = = ACMUG ACMRS еу 
a в Tube Pipe Size - | Male Connector | Male Elbow, 90% 
— Size Pipe Fittin Item No Item No. 
Front Back 
Ferrule Ferrule Nut Plug wis. 4mm віп N8 
Tube Item Item Item Item ^ in 
vus No. No. No. No. b in 
ompression Ain 
me 6mm 


= 4СММ/7 
4СМХЗ 4СММ/8 


бтт - = in 
8mm — — 4CMX4 4CMW9 A in 
10mm — — 4CMX5 4CMX1 8 
12mm — — 4CMX6 4CMX2 in 
- Ain 
4mm 10mm in 


со 
3 
3 
Б 


8 
3 
ІНІШГІ 
LEN 


ыыы 
zzzz 
ооо 


Vo in 4CMN7 
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LET-LOK Compression Tube Fittings 


= Temp. range: -425° to 1200°F Feature LET-LOK fittings that both seal and grip the 
tubing for a leak-tight assembly. Fittings are 316 stainless steel construction for 
corrosion resistance. Suitable for food processing, petrochemical, and pharma- 
ceutical applications. Meet ASME, ASTMA, MIL-F-18866, SAE, and CE Certified. 


= Pkg. qty.: 1, except 31LC03 
to 31LC07 are 10 per pkg. 


«а. G 


HAM-LET. 


Q)HA CONTROL TECHNOLOGY 


Female Connector} Male Connector 


Connector Elbow 


Max. 


Press 
4100 


10,300 


4100 


10,300 


3350 
6550 
3350 
6550 
3350 
6550 
3350 
6550 
2650 
6750 
2650 
6750 
2650 
6750 


Item 


ure No. 


0 
psi 311049 


0 
psi 311048 


0 


psi 31LC52 


31LC51 
31LC53 
311050 
311046 
311047 
311045 


0 
рві 
0 


рві 
0 
psi 
0 
рві 
0 
рві 
0 
рві 


A-LOK Female 


Adapter 
Item 
No. 


5 
ПЕ 
š 


= 
e 
> 
< 
ел 


A-LOK Сар 


Item 
No. 


4СХХ9 
4СХҮ9 
4EUD7 


Tube Pipe Size - | Max. Item Max. Item 
Size Pipe Fitting | Pressure Мо. Pressure No. 
А to 
Front and Back Ferrule Nut Straight Union Union Tee Union Elbow an Hm 10.300 psi E 
я to to 
Tube Max. Item Max. Item Max. Item Max. Item Max. Item "T Yin 10,300 psi 31129 10,300 рві 311,036 
Size | Pressure No. Pressure No. Pressure No. Pressure No. Pressure No. Vi in E 4100 to 
жіп) 249000 іс | 85500 зис — — = = = = = en 10,300 psi 31L638 
5850 psi 10,950 psi Yin 4100 to 31LC35 
Yi 8550 to 4100 to 4100 to 4100 to 4100 to = 10,300 psi 
VÀ in 10,950 psi 31LC05 10300 psi 311609 10300 psi 31LC14 10300 psi 31LC22 10300 psi 31LC25 ar p 
SEL to to to to to - = = 
Ув in 6550 psi 31LC07 6550 psi 311612 6550 psi 31LC16 6550 psi 31LC23 6550 psi 31LC27 m 335016 SIE 445010 "TTA 
FT to to to to to A 6550 psi 6550 psi 
in| б750рзі _ 311003 | блворзі 311008 блр 311013 (oops. 310021) боры 311024 Зі | р 6581 уре 
in| „41000 aig, | 245010 зис 245010 зис _ — | 245010 зис» en — 6550 psi 311043 
10,300 psi 5850 psi 5850 psi 5850 psi Vi 3350 to 31LCA 
ES = ep = — |6550 psi 
ALS % , JA in = Eg 311632 
E % Ke x PT 265010 311634 
. i amn 6750 psi 
Pipe Female Female Yi 2650 to 2650 to 
Size Run Tee | Branch Тее (UA % in 6750 psi 31128 6750 psi 311631 
Tube -Pipe — Max. Item Item - 34 in — |26500 341633 
Size Fitting Pressure No. No. Reducing Union Bulkhead Union Ы 6750 psi 
vin Yin 410010 | 31LC57 | 31LC63 Max. Item | Tube Max. Item Kin Yin — |29500 341044 
“NY. in 10,300 р5 311056 | 311662 Tube Size Pressure No. | Size Pressure No. = 6050 psi 
3% in Z2in_ 3350 to | 311058 | 311064 Vi in x іп 4100 to 10,300 psi 311018 % in 4100 to 10,300 psi 31LC67 vein — | 245010 341 ¢39 
SIN“ іп 6550 рѕі 31LC59 | 31LC65 W% in x іп 3350 to 6550 psi 31LC20| % in 3350 to 6550 psi 311068 %in 5850 psi 
vo in—Zin_ 2650 to | 311055 | 31LC61 Winx %in 2650 to 6750 psi 31LC17| in 265010 6750 psi 31LC66 ” 3A in — | 245010 341 ¢49 
211—9 іп 6750 psi | 311654 | 311660 Y in x Yin 2450 to 5850 psi 31LC19| — — — 1 5850 psi 
Brass Instrumentation Tube Fittings 
. o о A-LOK Male CPI Male A-LOK Female CPI Female 
= Temp. range: -40* to 400°F . Pipe Pressure Ratings Brass (psi) Connector Connector Connector Connector 
Provide leaktight seals in gas | Ripe Male Female .. Pipe Size - Item Item Item Item 
E B н Size Tube Size Pipe Fitting No. No. No. No. 
or liquid service. Designed ІШІ Straight Shape cus Shape | "ASME SB75, ASTM B75 
with 4:1 safety factor with —% 9600 2000 4000 2900. Ys in 1PZN6 1PZV9 — — 
yl Y. 400 4100 4300 3000 | „| Vain 1PZN7 1PZW1 1PZR7 1PZYi 
respect to working pressure 7% 4000 4000 3500 2700 4 Fin 1PZN8 1PZW2 = = 
capabilities of the tubing used. | 2 3900 25100 3600 2500 Yin 1PZNO 1PZW3 = = 
К Қ i Ya in 1PZP1 1PZW4 1PZR8 1PZY2 
Compression design allows easy assembly. For an explanation of 36 in 35 in 1PZP2 1PZW5 = = 
the differences between CPI and A-Lok fittings, see page 2857. For yan I TES = = 
use in refineries, chemical processing, power generation, impulse Yin Win 1р7р5 1PZW8 = = 
lines, etc. Yein 1PZP6 1PZW9 1PZR9 1Р7Ү3 
% in Ain 1PZP7 1PZX1 — — 
Ў іп 1PZP8 1PZX2 1PZT2 - 
Yin 3A in 4EUG2 4CXH3 4EUF9 4СХН4 
А-10К CPI Bulkhead A-LOK A-LOK 
A-LOK Union CPI Union (Bulkhead Union Union A-LOK Tube Nut| CPI Tube Nut CPI Ferrule | Front ҒеггШе | Back Ferrule | A-LOK Plug 
Item Item Item Item Item Item Item Item Item Item 
Tube Size No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
ASME SB75, ASTM B75 
Vain 1PZT3 1PZY6 1PZT7 1Р271 — — — — — — 
36 in 1Р7Т4 1PZY7 1PZT8 1Р772 — — — — — — 
Yin 1PZT5 1PZY8 — — — — = = = = 
іп 1PZT6 1PZY9 1Р201 1Р224 = = — = = = 
% in 4EUF8 4CXH5 — — — — — — — — 
ASTM B16 Alloy 360, ASTM B453 Alloy 345, CA-345, CA-360, QQ-B 626 Alloy 360 
Vain — — — — 1WVH8 1WVJ3 1ВАА5 1PZV1 1PZV5 — 
36 in — — — — 1WVH9 ША 1RAA7 1PZV2 1PZV6 — 
Үзіп - - - - 1WVJ1 1WVJ5 1ВАА9 1PZV3 1PZV7 = 
% in — — = = 1WVJ2 1WVJ6 1RAC2 1PZV4 1PZV8 — 
% in = = = = 4EUF2 4CXG8 4CXG9 4EUF4 4EUF3 = 
{in — — — — — 4CXJ2 4CXJ3 4EUH2 4EUH1 = 
NACE, NORSOK 
Yin — — — — — — — — — 4CXX5 
36 in — — — — — — — — — 4CXY7 
win = — — — — — — — — 4EUD6 
A-LOK Reducing Union| CPI Reducing Union 
Tube Size Item No. Item No. 
ASME SB75, ASTM B75 
Yin x іп — 4СХЕ1 
¥% in x іп 4СХҮ2 4СХЕТ 
15 in x 4 in 4CXZ2 4CXF6 
Vo in x іп 4CXZ3 4CXF7 
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Instrumentation Ball Valves Details on page А1. 
«r3 ë Brass Instrumentation Tube Fittings —Darker Q on 
A-LOK Male A-LOK Male 
e Tube Pipe Size - Elbow, 90° CPI Male Elbow, 90° Branch Tee 
5 Size  PipeFittin Item No. Item No. Item No. 
A-LOK Union Elbow CPI Union Elbow A-LOK Union Tee CPI Union Tee ASME SB75, ASTM B7 
Item Item Item Item Yin Vs in 1PZP9 1PZX3 — 
Tube Size No. No. No. No. В Vain TPZR1 1Р7Х4 - 
ASME SB75, ASTM В75 Kin іп 1PZR2 1PZX5 — 
іп 1PZU2 1Р275 - - %in 1PZR3 1PZX6 — 
Yin 1PZU3 1Р776 = = Bin іп = 4СХҒ4 - 
vin 1PZUA 1PZZ7 — — vin 1PZR4 1PZX7 — 
іп 1PZU5 1Р778 - - in Hin 1PZR5 = = 
34 in 4EUG4 ACXH2 — — i vin 1PZR6 1PZX9 — 
ASTM B124 Alloy 377, BS2872 62122, СА-377, 00-В 626 Alloy 377 УП їп Ип in 4EUG3 ACXH1 — 
YA in 1PZU6 1Р279 Tin 4CXJ4 = 
Hin = = 1PZU7 1ВАА1 ASTM В124 Ally 377, BS2872 ez 22, CA-377, 00-В 626 Alloy 377 
Yin = = 1PZU8 1RAA2 VA Дїй ACXX7 
Hin = = 1PZU9 1RAA3 Hin Ain — = ACXY8 
34 in — — 4EUG7 ACXH6 Ye in Yo in — 4EUD8 
Stainless Steel and Brass Instrumentation Ball Valves —Darker| 
= 6000 psi at 100°F Have excellent low-temperature performance and quick V4-turn On/Off 
= Temp. range: -65° to 350°F ("B" Series); -54° to 400°F (Hi-Pro) control. Free-floating ball design extends seat life. Packing nut eases inline adjustment. 


Valves are panel-mountable, with fracture-resistant nylon handles. 4EUK3 meets ANSI/ 
ASME B13.34 where applicable. 


» Li 


>. G2. CA 
ЕС -6 - 
Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel Brass Stainless Steel 
B-Series - A-LOK B-Series - CPI B-Series - FNPT B-Series - FNPT Hi Pro - FNPT 
Item Item Item Item Item 
Tube Size No. No. No. No. No. 
YA in 2KLA2 2КК78 2KLA5 2KLA8 - 
%1п 2KLA3 2КК79 2KLA6 2KLA9 = 
Bin 2KLA4 2KLA1 2KLA7 2KLC1 4EUK3 
Instrumentation Ball —Darker| 
“ ” H 
Valves, *MB" Series 
Ж. (5 4 P = Factory preset to 1 000 psig 
2; "X. = Temp. range: -65° to 300°F 
>m 4 Valves have а compact footprint and can be used for bidirec- 
— A-LOK Inline, A-LOK tional flow; handle indicates flow direction. PFA seats and a 
A-LOK 1-Pc. 1/4 Turn 3-Way CPI Angle CPI Inline 1-pc. packing provide a leaktight seal. Can be panel-mounted. 
1RCH7 1RAY6 1RAH7 1RAK1 1RAJ4 KLOK КОК "T Не РІ 
1-Piece, Angle 3-Way Inline, % Turn | Inline, % Turn | 3-Way, М Turn 
Max. Item Item Item Item Item 
Tuhe Size Pressure No. No. No. No. No. 
316 Stainless Steel 
Yin 2,500 psi CWP — 1RCJ6 1RAY6 — — 
Vain 2,500 psi CWP 1RCH7 1RCK1 1RAY7 1WBL7 E 
Win 3,000 psi CWP — 1RCK5 1ВДҮ8 1WBLS {WBK2 
win 2,500 psi CWP = 1RCK9 TRAYS = = 
A-LOK A-LOK CPI CPI CPI 
3-Way Inline 3-Way Angle Inline 
Max. Item Item Item Item Item 
Tube Size Pressure No. No. No. No. No. 
Brass 
Yin 2,500 psi CWP 1RAH7 1RAF6 1ВАК5 - 1ВА/4 
Vain 2,500 psi CWP 1ВАН9 1RAF8 1RAK7 TRAKT 1RAJ6 
36 in 3,000 psi CWP 1RAJ2 ТВАНТ 1RAK9 = 1RAJ8 
Instrumentation © Handle Type 
) p Locking 
Ball Valves HAM-LET. aie i Б Б Toggle Lover 
ube Pipe Body ody em em 
Togale Manae cx = 1-pc., standard port 300 Size Style Connec. Type Material) Мо. No. 
y Я psi 
300 PSI CWP, FKM SEALS m in Anas ш x шш Brass S — 
+ Ane о — Жіп Inline X 5| — 
= Temp. range: -40° to 400Р | | | — Viin Inline МАРТ МАРТ Brass |3ZUX2| — 
Designed for normally closed and quick On/Off service. Moving 5 in — ІШІН Com р.х Гат р. 216 55 UT = 
handle 90° upward locks in open position. Moving handle 90° fcn He — enc tem He E HUP] — 
downward shuts off by spring return. Жіп — Inline Comp. x Comp. Brass | 3ZVU8 | — 
«ы» 2000 PSI CWP, PTFE SEALS SP En. nine — МАРТА С 3165$ 32VR3 
^in Inline x Comp. = 
i — Yin Inline MNPT x Comp. 31655 | — | 3ZVR4 
= в Тетр. range: -40? to 400?F = 5 in niine m X Comp: itd 5 = aire 
! H = 4|n inline x Comp. = 
А. Feature an explosionproof stem. Locking handle models can be - Van Inline Comp: x Comp: 54688 1—— | 32UPT 
3 locked in both On and Off positions. Tight shutoff and low operating %іп — Inline Comp. x Comp. 3165S | — | 3ZVP8 
= torque Yin — Inline Comp. x Comp. 316 SS — 3ZVP9 
` Ain — Inline Comp. x Comp. 316 55 —  |3ZVR1i 
6000 PSI CWP, PCTFE (KEL-F) SEALS та eon X581 — [SRI 
Locking h d = Temp. range: -20° to 280°F віп —  3-Way Comp.xComp.xComp. 31655 | 3ZVT6 | — 
р Yin — 3-Мау Сотр. х Сотр. х Сотр. 316 55 | 3ZVI7| — 
Lever ө On/Off, straight-port valves have a 2-way pattern. 3-way valves сап zin —— Inline e nn 3168S 37173. — 
3ZVP7 be used for diverter service. Tight shutoff and low operating torque. “іп %in Inline Comp. xComp. 31655 | 3ZVI4| — 
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= = 6000 psi at 115°F 
oe Instrumentation Plug Valves ЕРА 
—Parker| ^ a Max. temp.: 400°Е = Max. pressure: 3000 psig CWP rating is reduced to 150 psig when 4 
— ; tat = Temp. range: -10° to 450°F flow is opposite to the indicated direc- е 
Designed for unidi- рр 
Instrumentation жн flow control. V4-turn operation, compact, and tion. Fluorocarbon seats and seals. М. 
Gheck Valves, Custom-molded seat blowout-resistant seat allows Compression connections. Meet ASTM “se 
“ce” S eri es helps prevent blowouts. forward flow throttling. Handle A479 Type 316, except Brass meets A-LOK 
Fluorocarbon back- indicates flow direction. Pressure ASTM В 16 Alloy C36000. 1RBB7 
Flow gpm stopped poppet reduces 316 Stainless Steel Brass 
@ 60°F И A-LOK(R) | CPI(R) | A-LOK(R) | CPI(R 
w/1000 psig Item Spring stress. Valves offer Overall ton ! peu tiem | d 
Sre [niet yess- 2 % і 2002 heat code traceability m бие (9, 2990) 1RBB7 ІНЕН ВВ 1RB67 
Қ ІП Я ЕЗ Я ІП i In 
A 71 3in —2kp3 for material certification. yin 3.19 2 33/50 in 1RBBS | 1RBC2 | 1RBC5 | 1RBC8 
y 11.2 3%віп 2KLD4 ЕМРТ connections. Bin 3.19 2 22/25 in 1RBB9 | 1RBC3 — 1RBC9 
Instrumentation Needle Valves Darker 
STAINLESS STEEL, Brass—Packing above the stem thread (PAT) provides 
GLOBE-STYLE bubble-tight shutoff. Cold-formed body threads. Strain- 


= Max. pressure: 6000 psi hardened stem threads. PTFE seals. 
А self-centering nonrotat- = Max. pressure: 3000 psig CWP 


ing spindle tip provides 316 STAINLESS STEEL, HIGH-PURITY 

bubble-tight shutoff; backstop „мау, pressure: 6000 psig CWP 

а Stem packing below power thread (PBT) prevents stem 
шї! pneri thread contamination and potential lubricant washout. 


т PTFE gland 2-pc., nonrotating stem prevents stem-to-seat galling. 


DENERALPURPUSE PTFE seals. Meets ASTM A 182 Type F316. 2KLC8 
. б Stainless Steel 316 Stainless Steel Brass 
Packing above the stem Tube Pipe | Мах. Мах. Тетр. Нет Temp. | Мет Temp. Item 
thread (PAT) provides bubble- Size Size. sel erection Stem Type Flow Height L Rating No. Rating No. Rating No. 
tight shutoff. Cold-formed — Ain "^ HP Stainless Steel | 0.35 орт 3 Yin 2Y6in |-65° to 450°F|_4EUJ9 - - - - 
body threads. Strain- visa PURUS FNPT Stainless Steel 0.350рт 3%in 2 in |-65? to 450?F| 4EUK1 — — — — 
hardened stem threads. PTFE Wi FNPT Blunt 0.73 3 іп 175i — —  |-65?to 450°F | 2KLC2 | -65° to 450°F | 2KLC5 
Is. Tested i d VA FNPT Needle 0:55 gpm 355 in Tain = — |65 io 450°F | 2KLC3 | -65° o 450°F 2KLC6 
Seals. Tested Іп accordance тт FNPT PCTFE 0.8 орт 3an 175in| — — (65° to 350*F | 2KLC4 | -65° to 350°F | 2KLC7 
with ISA $75.02. vin FNPT Blunt 1.23 gpm 4 ain 2 4%a in = — -65° to 450°F | 2KLC8 — — 
Yin FNPT Needle 1.05 рт 4 in 296 in — -- -65%10 450°Е 2KLC9 — — 
316 Stainless Steel— У in FNPT PCTFE 129gpm 4 ain 2 4%a in = — |-65° 10 350°Е 2KLD1 — = 
А Жж —  ALOK(R)/Compression Blunt 0.12gpm — %ain 2 іп — -- |-65?to 450°Е | TRAZ1 — — 
Packing above the stem n LOK(RCom i қ Т 7 5 ер 5 я 
М — M pression Blunt 0.43 орт 3/віп 2 sin - -- -65%10 450°F | 1RAZ4 | -65° to 400°F | TRBA7 
thread (PAT) provides bubble- ж --  A-LOK(R)Compression BluntNeedle PCTFE 0.45 (рт 3 /віп 276s in — — |-65° 10 450°F | 1RAZ6 — — 
tight shutoff. Cold-formed —  ALOK(R)/Compression Regulating 0.43gpm 3/6 in 2 Mis in = -- 1:65%10 450°F| 1ВА25 | -65° їо 400°F | 1RBA8 
* К —  ALOK(R)/Compression Regulating 0.55gpm 3 іп 2375 in = —  |-65° їо 350°F | TRAZ8 — — 
body threads. Strain- 3g" = A-LOK(R)/Compression Blunt 0.73 gpm З іп 23/4 іп — -- |-65° to 450*F | TRAZT | -65° to 400°F | TRBB1 
%in A-LOK(R)/Compression Blunt Needle PCTFE — 0.8 gpm — 3 &in 2378 in — -- |-65?to 450°F | 1RAZ9 =. = 
hardened stem threads. PTFE —  A-0K(RyCompression Regulating 1.05 gpm 4%sin З Vein = -- |-65%10 450°F | 1RBA2 = = 
seals. Yo" —  A-LOK(R)/Compression lunt 123gpm 4%ein 3 Ўв in — — — —  |-65^to 400°F | TRBB4 
1 —  ALOK(R)/Compression Blunt Needle PCTFE 1.29gpm 4 %sin 3 Vein -- -- -65%10 350°F| 1ВВАЗ -- — 
» Max. pressure: 316 Stainless Steel, High-Purity 
5000 psig CWP Ж — А-ГОК(А)/Сотргеѕѕіоп Blunt Needle PCTFE 0.51 орт 37/гіп 2 1e in - —___|-65° to 350°F TRBW8 = — 


38EF84 
(Valve Only) 


Nickel-Plated Brass Mini Ball Valves and Kits 

= Temp. range: -20° to 370°F, except kits are -40° to 350°F 

Ideal for use in tight spaces and can be used with air, gas, and liquids. Valve structure is 1-pc. and full port, 
except ^" are standard port. 450 psi CWP valves have polycarbonate wedge handles and can be panel mounted. 
600 psi CWP valves have zinc, wedge handles. Kits 1PZA7 to 1PZB5 include wedge, lever, and T-style handles. 
Nos. 38EF92 to 38EF99 are lead free and certified for use with potable water and meet MSS SP-110. 


FNPT x FNPT FNPT x MNPT 
FNPT x FNPT (Valve Only) FNPTxFNPT | FNPTx MNPT | (Valve Only) | FNPT x MNPT | FNPT x FNPT | FNPT x MNPT 
(Valve Only) 450 psi CWP (Valve Only) | (Valve Only) 450 psi CWP (Valve Only) (Valve Kit) (Valve Kit) 
450 psi CWP  Lead-Free Brass | 600 psi CWP | 450 psi CWP | Lead-Free Brass | 600 psi CWP | 450 psi CWP | 450 psi CWP 
Pipe Item Item Item Item Item Item Item Item 
Size No. No. No. No. No. No. No. No. 
Vin 38EF84 38EF92 38EF88 38EF96 38EG05 1PZA7 1PZB2 


Vain) 38EF85 38EF93 3BEG02 38EF89 38EF97 38EG06 1Р7А8 1Р783 1PZA7 
j6in| 38ЕҒ86 38EF94 38EG03 38EF90 38EF98 38EG07 1Р7А9 1Р784 (Valve Kit) 
in|  38EF87 38EF95 — 38EF91 38EF99 38EG08 1PZB1 1Р2В5 
Brass Mini Ball Valves ты aum 
Feature PTFE seats and packing, a blowoutproof stem, and a steel lever handle. 
For use with water, oil, and gas. 
Lever Lever Lever Round Round Round Round 


FNPT FNPT Comp. FNPT MNPT Comp. FNPT 
x FNPT xMNPT | xComp. | xFNPT xMNPT | xComp. | x MNPT 
Pipe Valve Max. Item Item Item Item Item Item Item 
Size Structure Port Pressure — Temp. Range No. No. No. No. No. No. No. 
ж 1-Рс. ШІ  500psi CWP -35° їо 300°F | 21VL80 | 21VL78 — — — 
2-Pc. Full 1,000psi CWP -40° to 300°F | 1WML2 | 1WML3 | 1WML4 | 1WMN2 | 1WMN1 — — 
ж 1-Рс. Std.  500psiCWP -35%10 300°F | 21М181 21VL79 — — — — — 
2-Pc. Full 1,000psi CWP -40° to 300°F | 1WML6 | 1WML7 | 1WML8 | 1WMN6 | 1WMN5 | 1WMN8 | 1WMN7 
%” — 2-Pc. Full 1,000psi CWP -40° to 300°F — — 1WML9 — — 1WMN9 — 
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Scan. Order. Done. -- |? 
Details on page A1. 


Lead-Free XPRESS 
Forged Brass and 
Bronze Ball Valves 


= Max. pressure: 250 psi 

= Temp. range: 0? to 250°F 
2-pc., full-port valves have press connections compatible with Rigid press tools, and install in seconds. PTFE seats, plated win 36N590 
brass ball, and Leak-Before-Press feature. 


Zero Lead Bronze <. 
Viega ProPress 


Ball Valves 


= Max. pressure: 250 psi 

= Temp. range: 0° to 250°F 
2-pc., full-port valves have 
silicon-bronze alloy body with 


20XW46 


a 


36N581 


FNPT | Press 
x Press | x Press 
Item Item 


SS With Lever 


Handle 
Item 
Tube Size No. 
Press x Press 
Lead-Free Brass Stem 
Yin 36N581 
34 in 36N582 
1in 36N583 
1“%in 36N584 
1 іп 36М585 
2in 36N586 
3in 36N588 
4in 36N589 


316 Stainless Steel Stem 


% in 36N591 
2in 36N595 


Bronze and Brass “Чы. ШІ 
Viega ProPress Шы sora 00 


Ball Valves 

= Max. pressure: 200 psi CWP 

= Temp. range: 0° to 250°F 

Install these 3-pc., full-port valves in 
seconds with flameless press technol- 


i ive Vi Tube Si No. | No. Е FNPT x Press | Press x P 
innovative Viega Smart Connect — XY ir — Tead Free ras ове зохид | 00У that allows you to eliminate the Аы tem 
eature tnat allows Installers Yainx іп 316 Stainless Steel — 20XW52 need to sweat connections. The Viega Tube Size No. No. 
i ; S inx AT i Toinx ^T 
ПЕ: c 5 = Е 
. inxiin, — Lead Free Brass unpressed connections during pres- хіт. 

Гйіпхі іп Lead Free В — |20ХМ/49 4 TY inx1 Y. = 33KF37 
Blowoutproof stem and 316 TinxTin 316 Stainless Steal | — |20XWs4 | Sure testing. Blowoutproof stem and Tonen — 33KF38 
stainless steel ball. Vinx t їп 316 Stainless Steel | —  |20XW55 | chrome-plated ball. 2inx2in = 33KF39 


Zero Lead Bronze Viega ProPress A 
Check Valves ШЕ зв М 


VAEVA 5ULX8 


= Max. pressure: 200 psi Viega Smart Connect feature identifies unpressed connec- AxA BULXS 

= Cracking pressure: 0.5 psi — tions. Zero-lead bronze body and POM bubble-tight check TERT iU 

= Temp. range: 0° to 180°F valve insert. EPDM sealing element. P x P connection. oxo" 5ULY3 
Body FNPT x FNPT 


Pipe Seal Ball Max. Item 
Size Material Materialt Pressure Temp. Range No. 


e 
"e  MILWAUKEE VALVE 


PTFE _ Brass 600 psi CWP 0° їо 400°Е | 32H969 * 
А PTFE СЕВ 600 psi CWE -40° to 36594. 66011 
Vs" PTFE PB 600 psi CWP 0° їо 350°Е | 20K872 
PTFE CPB 600 psi CWP 0°to 350°F | 20K880 * Brass Ball Valves 
PTFE CPB 600psi CWP 0°to350°F | 20K909 | 
PTFE Brass 600 psi CWE 0 0 100%. zu * 2-pc. valves have PTFE seats and packing, steel 
psi -20° to 300° i 
3 -PTFE CPB 600psiCWP 0710 350°F | 20K873 lever handle, and brass ball and stem. For use in 
PTFE CPB  600psi CWP 0°to350°F | 20K881 * flow control applications with water, oil, and gas. 
PTFE CPB 600 psiCWP 0^to350-F | 20K910 
PTFE — Brass 600 psiCWP_0° to 400°F | 32H970 * 
PTFE CPB 600 psi CWP -20° to 300°Е 6GD14 MILWAUKEE VALVE] MILWAUKEE VALVE 
У" PTFE CPB 600 psiCWP 0° їо 350°F | 20K874 APOLLO APOLLO) FNPT x FNPT, Sweat x Sweat, 
PTFE CPB 600 psi CWP 0° to 350°F | 20K882 * Sweat FNPT | Locking Lever, Locking Lever, 
PTFE CPB 600 psi CWP 0° to 350°F | 20K911 Max. х Sweat | x FNPT | PTFE Body Seal PTFE Body Seal 
PTFE Brass 600 psi CWP 0° їо 400°Е | 32H972 * Pipe Ball Pressure Item Item Item Item 
gy —PTFE CPB 600 psi CWP -20° to 300°F| 66015 Size Tube Size — Materialt psi СМР Temp. Range No. No. No. No. 
* PTFE CPB 600 psiCWP 0° їо 350°Е | 20K875 — vein 600 0° to 400°F | ТСКЕТ = - — 
PTFE CPB  600psiCWP 0°to350°F | 20K883 * — Yin 600 0° to 400°F | 1CKE2 = = = 
PTFE Brass 600 psiCWP 0° їо 400°Е | 32H973 * = Tin 600 0° to 400°F | 1СКЕЗ = = = 
PTFE CPB 600 psi CWP -20° to 300°Е 66016 = Tin 600 0° to 400°F | 1CKE4 = = = 
1" PTFE CPB 600 psiCWP 0° to 350°F | 20K876 = Tin 600 0°to 400°F | 1CKES = = = 
PTFE CPB  600psiCWP 0° їо 350°F | 20K884 * — 2 in 600 0° to 400°F | 1СКЕб = = = 
PTFE CPB 600 psiCWP 0° їо 350°F | 20K912 = 2 %in 400 0° to 400°F | 1CKE7 = = = 
PTFE 30455 600 psi CWP -20° to 300°Е 66017 = 3 in 400 0°1о 400°F | 1СКЕ8 — — = 
PTFE Brass 600 psiCWP 0° їо 400°Е | 32H974 * = 4in 400 0° to 400°F | 1СКЕ9 = = = 
11⁄4" PTFE CPB 600 psiCWP 0° to 350°F | 20K877 Vain — 600 0° to 400°F — 1CKC8 3RCE6 — 
PTFE CPB 600 рѕі CWP 0°to350°F | 20K885 * Win — CPB 600 0° to 400°F = 1CKC9 3RCE8 = 
PTFE CPB 600 psiCWP O°to 350°F | 20K913 Vein = 600 0° to 400°F = 1CKD1 3RCE7 3RCF7 
PTFE 30455 600 psi CWP -20° to 300°Е 60018 Yain = 600 (г BANT — ТІКІ? SRUES SRCFS 
600р po Ж z in = to 400° = 
que En Brass wog 0°10400°Е | 32H975 Tain = 600  0°to400°F | -- |1CKD4 SRCF2 3RCG1 
PTFE CPB 600 psiCWP 0° to 350°F | 20K878 Tin = 600 0° to 400°F = 1CKD5 3RCF3 3RCG2 
PTFE CPB  600psi CWP 0°to350°F | 20K886 * 2 in = 600 0° to 400°F = 1CKD6 3RCF4 3RCG3 
PTFE CPB 600 psiCWP 0° to d50°F | 20К014 2%in — 400 0° to 400°F = 1CKD7 = = 
PTFE 30455 3m ps CWP -20° to 300?F| 60019 2 fin - 600 ІН ОАЕ — =e 3RCF5 3RCG4 
p SÍ go қ + in = 0 = — — 
o. CRITE. “Brass wog  0't0400F | 328976 3in = 600 0°10400 Ж | = — SRCFG SRCGS 
PTFE СЕВ 600 psi СИР 0° to 350°F | 20K879 4in — 400 0° to 400°F = 1CKD9 = = 
PTFE PB 600 psiCWP 0° їо 350°F | 20K887 * 
PTFE CPB 600 psi CWP 0° to 350°F | 20Ю015 кеш FNPT x МАРТ Panel Mount 
PTFE Brass 600рзі 0° to 400°F | 32H977 * Pipe BodySeal Ва! Мах. Pressure Item Item Item 
2%" — PTFE СРВ 600 psi CWP -40° to 400°F | 6GD20 Size Material Material — psi CWP — Temp. Range No. Temp. Range No. Temp. Range No. 
PTFE CPB 600 psi CWP 0° to 350°F 20K916 3x PTFE CPB 300 -40° to 350°F  20K893 * — — — — 
PTFE 30455 600 psi CWP -207 to 3009. 60012 Ain PTFE CPB 600 -40%10350“- 20K890 | O° to 350°F  20K898 0° 10 350°F 200904 
T 5 5 = 0 = == = = 
„——PIFE CPB 600 psi CWP 0° to 350°F | 20K917 %in ^ PTFE CPB 600 -40%10 350°F 20K891 -40%104009-  6GD22 = = 
4 PTFE CPB 600 рѕі СМР -40° to 350°F| 1РҮТ2 PTFE — CPB 600 = — 02102509: - 20K899 = = 
* Locking lever handle. } CPB = chrome-plated brass. SS = stainless steel. | CONTINUED | Г] 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Brass Ball Valves 


wea MILWAUKEE VALVE 


Brass Ball Valves 


FNPT x FNPT, FNPT x FNPT, 
Vented FNPT x MNPT Panel Mount Sweat x Sweat 
Pipe Max. Pressure Item Item Item Item 
Size Body Seal Material Ball Materialt psi CWP Temp. Range No. Temp. Range No. Temp. Range No. Temp. Range No. 
PTFE CPB 300 -40° to 350?F 200895 * — — — — — — 
ж PTFE CPB 600 -40° to 350"F 20К892 -40° to 400°Е  6GD23 02103500: 20К906 |-40° to 400°F 60026 
PTFE CPB 600 — — 0° to 350°F 20К901 — — — — 
PTFE CPB 300 -40° to 350?F 20К896 ” — — = — — — 
y" PTFE CPB 600 = — -40° to 400°Е 606024 | 0° їо З50°Е 20К907 | 0° to 356°F 660027 
PTFE CPB 600 — — 0° їо 350°F_ 20К902 = — — — 
PTFE CPB 300 -40° to 350?F  20K897 * — — — — — — 
T PTFE CPB 600 — — -40° to 400?F  6GD25 07103500:  20K908 -20° to 300°F 60028 
PTFE CPB 600 — — 0° їо 350°F 20К903 = _ — — 
Ти" PTFE CPB 600 — — — — — -40*to400?F ТРҮРб 
TH" = CPB 600 = — — — — — -40*to350?F 1РҮРТ 
2t — CPB 600 — — — — — — -40*to350?F 1PYP8 
2%" — CPB 600 — — = = = = -40° їо 3509: 1РҮР9 
3 — Forged Brass 150 — — — — — — -40° to 350°F — 1PYTI 


* Locking lever handle. T CPB = chrome-plated brass. SS = stainless steel. 


Lead-Free Brass Ball Valves ке e m 


= Max. pressure: 600 psi CWP, except Pipe Ва FNPT x uu m Sweatx me а 
400 psi CWP (2%" to 4") Size Material*Temp. Range Мо. | Тетр. Вапде Мо. 323012 
2-pc., full-port valves with PTFE seats and packing Milwaukee Valve, in ГЕ Тай Seal ГЕ = Eu 


and brass stem. Milwaukee Valve items have combina- іп CPB | Upto180°F 5EMR7 — 


tion stem extensions and memory stops available on vin e Ub io E SEMAS Ub to 180E SENTA 


Grainger.com. All valves are certified for use in potable Tin CPB |Upto180°F 5EMTO | Upto180°F  5EMT6 


irati {14ain CPB |Upto180?F 5EMT1 | Ор їо 180?F 5EMT7 
water applications. tin GPB Uptot80F БЕ? | Upto 180F SEMTE 
FNPT x FNPT Sudatx Sunt 2in CPB Upto 180°F БЕМТЗ | Upto 180°F  5EMTS 
Pipe Вай Item Item PTFE Body Seal pum 
Size Material" Temp. Range Мо. | Temp. Range Мо. "m eac araa O*Fto365*F 32H994 = = —. 
Apollo, EPDM Body Seal . 
VATI CPB = 32° to 250°F 20RE29 Ain 30455 | О°Е to 365°F 32Н905 = = 
3, in CPB = = 39° to 250°F 20RE30 іп 30455 |-20° to 300°F 32H996 = — 
Tin CPB = = 39° to 50°F -20RE31 Yin 30455 |-20° to 300°F 32H997 = = 
ollo, PTFE Body Seal Tin 304 55 |-20° to 300°Е 329998 — 
E > CPB |-20*to450*F 20RE06 = = 1 Vin 304 55 |-20° to 300°Е 32H999 | -20° to 300°F 32J012 
35i iz CPB -20° to 450°F 20ВЕ07 = = 1 іп 304 SS |-20° to 300°F 32J001 | -20° to 300°F 32Ј013 
thin СРВ |-20° to 450°F 20RE08 | 50° to 200 °F 20RE17 Zin 30455 |-20^to 300°F 32J002 | O°F їо 365°F 327014 wx 
РАШ CPB |-20% їо 450°Е 20RE09 | 50° їо 200 °Е 20RE18 FNPT x MNPT 
iin CPB |-20°to 450°F 20RE10 |5010200^F 20RE19 Pipe Ва! Item 32J015 


1%in 31655 |-20° to 366°F 20RET1 | -20° to 366° 
1%їп 316 SS |-20° to 366°F 20RE12 | -20° to 366° 


20RE20 Size Material* Temp. Range No. 
20RE21 РТЕЕ Body Seal 


Ti T1 mi mi m mim 1 


2in 31655 |-20° to 366°F 20ВЕ1З | -20° to 366°F 20RE22 Yin 32J015 
2%in 316 SS |-20° to 366°F 20RE14 | -20° їо 366°F 20RE23 Min 304 sg 720° to 300°F 32J016 
Зіп 316 SS |-20° to З66°Е 20ВЕ15 | -20° to 366°F 20RE24 lin 32J017 


4in 31655 |-20° to 366°F 20RE16 — — 2 in OF to 365°F 32,020 
* $$ = stainless steel. CPB = chrome-plated brass. 


Pi Bod Max. It 
Sike Connec. Type Style Temp. Range Pressure No. Chro me-Plated 


FNPT x аш ine -20° to 300°Е 600 рѕ1 СУР 1PYT6 
ЕЕ ЕТ С wwe Brass Ball Valves 
F X nline -40° to 400°F psi в . 
SAE Female nline 0° to 350°F 600 psi СМР — 20RH35 Max. steam pressure: 
FNPT x FNP nline -20° 10 300°F 600 psi СИР 1PYT7 150 psi SWP 
sp FNPT x FNPT x FNP 3-Way -200° to 350°F 400 рві CWP — 20RH41 " i " 
и FNPT x MNP nline -40° to 400°F 900 psi CWP 1РҮХ2 Vacuum service to 27 Hg 
АЕ Female nline Е 0 BoF 600 psi В 20RH36 2-pc. full-port valves with a 
F X nline -40° to РЕ psi i А 
" FNPT x FNPT x FNP 3-Way -200° to 350°F 400 psi CWP 20RH42 vinyl grip and blowoutproof 20RH16 
Б FNPT x MNP nline -40° їо 400°F 900 рві СИР 1РҮХЗ stem. PTFE seats. 
SAE Female nline 0° to 350°F 600 psi СМР 20ВН37 
FNPT x FNP nline -40° to 400°F 600 psi CWP 1PYT9 Pipe Body Max. Item 
y FNPT x FNPT x FNP 3-Way -200° to 350°F 400 рѕі СМР — 20RH43 Size Connec. Type Style Temp. Range Pressure No. 
FNPT x MNP nline -40° їо 400°F 900 psi CWP 1РҮХ4 Locking Lever 
SAE Female nline 0%10 350°F 600psiCWP 20RH38 у" FNPT x FNPT Inline -20° to 300°F — 600psiCWP _ ТРҮЦ8 
FNPT x FNP’ nline -20° to 300°F 600 рві CWP — 1PYU1 3 FNPT x MNPT Inline 0910 3509: 600 рві CWP 20RH16 
Қ FNPT x FNPT x FNPT 3-Way -200° to 350°F 400 рві CWP — 20RH44 ж FNPT x FNPT Inline -20° to 300°F —900psiCWP ТРҮЏ9 
FNPT x MNP nline -40° to 400°F 900 psiCWP 1РҮХ5 д FNPT x MNPT Inline 0° to 350°F 600 рві СИР 20ВН17 
5ДЕ Female nline 0° to 350°F  600psiCWP  20RH39 w FNPT x FNPT Inline -20° to 300°F —600psiCWP —— 1PYV1 
TW FNPT x FNP’ nline -20° to 300°F 900 psi CWP  1PYU2 : FNPT x MNPT Inline 0° to 350°F  600psiCWP 20ВН18 
TW FNPT x FNPT nline -20%10 300°F 600 psi CWP  —1PYUS yi FNPT x FNPT Inline -20° to 300°F 600psiCWP  1PYV2 
2" FNPT x FNP nline -20° їо 300°F 900 psiCWP  1PYU4 T FNPT x FNPT Inline -20° їо 300°F 600 рві CWP  1PYV3 


Auto Safety Exhaust 


Pipe Item 
Brass Ball Valves NN 
Д 
= Max. pressure: 300 psi CWP Yin 6GD07 
= Temp. range: -40° to 350°F fin epog 
2-pc., full-port valves also have a 916" safety exhaust port, PTFE seats, and FNPT Tin 66010 
| А : m iin 1РҮЈ3 
connections. Relieve downstream pressure when in closed position. Exhaust port iin 1PYZ4 
complies with OSHA requirements 1910.147. 2 in 1PYZ5 
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MILWAUKEE VALVE 


Brass Ball Valves 
Brass шогена Brass with Memory Stop 


Brass Ball 
Valves, Full Port 


FNPT | Sweat 


= Max. pressure: 400 psi CWP Pipe) Пет Item .. |x FNPT |x Sweat 
= Max. steam pressure: 150 psi SWP Size 3b No. Handle Ripe item ltem 
= Temp. range: 0° to 356°F їйїп 321028 = » Max. pressure: 600 psi CWP ‘ain ВАД — 
2-pc. with PTFE seals, brass ball, FNPT connec- — 2/5 320030 = = Max. steam pressure: 150 psi SWP 4 in БАБ | 


tions, and blowoutproof brass stem. {in| 32J031 321042 = Temp. range: 0° to 350°F % in 1JBA7 | 3RCJ7 
| Memory stop can be set to any preset opening point. 2-pc., Тіп | 1JBA8 | 3RCJ8 
BOünoami full port. PTFE seats. Ideal for balancing HVAC systems in 1 7: in 1JBA9 | 3RCJS 


| dod à MASA 1% in| 1JBB1 | 3RCK1 

46CE30 commercial and residential plumbing applications. 2in | 1JBB2 | 3RCK2 

3-Way Brass ETE Ст; 
Ball Valves—4-Pc. 


= Max. pressure: 400 psi CWP 
= Max. steam pressure: 100 psi SWP 
= Temp. range: -4° to 366°F 


3-Way Brass 


Ball Valves 


= Max. pressure: 600 psi CWP 
= Max. steam pressure: 100 psi SWP 


Feature 4-ball seats so that any port can be the pres- Standard|Standard | = Temp. range: -4° to 350° 

surized inlet. PTFE seats with O-ring backing for low Pipe ГЕ т! » FNPT connections 

operating torque. Brass body, ball, FNPT connections, Size Мо adits | 3-мау diversion valves with L flow pattern are Не Me 
and brass blowoutproof stem. For a specific flow Si -ARCEST A6CE3 | ideal for tank selection and help simplify fluid Vin APYZS 


pattern, remove the handle and reorient the valve stem Zn 16СЕ32 16:40 transfers. The middle port is common and сап An IA 
to the desired flow path, then reattach the handle. L Port 7; СЕ aecE42 | divert to the left or right port. 2-pc., standard-port with PTFE seats, 7n 1p7A2 


models have a 90? flow pattern with off position. T Port Аш 46СЕЗ5 | 46СЕ43 | FNPT connections, brass body, chrome-plated brass ball and stem, Tin 1Р7АЗ 
models have a 90? and 180? flow path. >in ГАБСЕЗ7 4eCE45- | and a steel lever handle with vinyl grip. Blowoutproof stem. эп HP7A 


Brass Ball Valves with T-Handle 


= Max. pressure: 600 psi CWP; 150 psi МР 2-pc., full-port, brass-body valves have a twin-ear x nr ты, 

= Temp. range: -4° to 250°F handle with shorter ears; ideal for use in tight Pipe) Мет | Item 
spaces. With glass-filled PTFE seats, chrome- Sante Мо 
plated brass ball, blowoutproof brass stem, and % in| 1WMG8 | TWMHA 


glass-filled PTFE packing. Vacuum rated to 29" Hg. 221" TWMES ТИМН5 


lin[iWMH2; — 


Bronze and Lead-Free Bronze Ball Valves, Ао 
Standard-Port 


400906 - Max. pressure: 600 psi CWP; 150 psi SWP 
= Temp. range: -20° to 450°F 
= EZ-Solder lead-free bronze 
Heavy-duty cast bronze 2-pc. design with RPTFE seats (except 6KK47 to 6KK54 are PTFE), zinc-plated 
Steel handle, blowoutproof, and adjustable packing gland. Vacuum service to 29" Hg. All models are 
for use in steam, water, oil, and gas systems in commercial and light industrial applications. 


FNPT x FNPT, 

FNPT x FNPT, Brass Brass Stem, FNPT x МЇРТ, Brass |MNPT x FNPT, Brass | Sweat x Sweat, Brass Item 

Stem, Lever Handle | Locking Lever Handle | Stem, Lever Handle | Stem, Lever Handle | Stem, Lever Handle Size For Use With No. 
Pipe Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Stem Extension Kits 
Size | Model Мо. Model No. Model Мо. Model Мо. Model No. YA in 94ALF-102-01A, 94ALF-101-01A 20/037 
Bronze Вой VAI 94ALF-203-01A, 94ALF-103-01A 20VC38 
Va in | 7010101 6KK47 | 7010127 2ЕЕЛ — — 7080101 1ММР1” — = % їп 94ALF-204-01A, 94ALF-104-01A 20/039 
Yin 7010201 6КК48 | 7010227 2ЕЕ/2 17080201 TMMP2 * = = Tin 94ALF-205-01A, 94ALF-105-01A 20VC40 


Үзіп | 7010301 6KK49 | 7010327 2ЕЕЈЗ | 7080301 1MMP3* — — 7020301 2ЕЕН4 "Pr 94ALF-108-01A, 94ALF-207-01A, 20VC42 
іп! 7010401 6KK50 | 7010427 ^ 2EEJ4 | 7080401 TMMP4* = = 7020401 2ЕЕН5 ein 94ALF-208-01A, 94ALF-107-01A 
Tin | 7010501 6KK51 | 7010527 2EEJ5 | 7080501 1MMP5* = — 7020501 2ЕЕНб 2 15 in 94ALF-206-01A, 94ALF-106-01A 20VC41 
iin 7010601 6KK52 | 7010627 2ЕЕ/6 | 7080601 1MMP6* — — 7020601 ^ 2EEH7 2%] 94ALF-100-01A, 94ALF-200-01A, 20VC43 
{1% in| 7010701 6KK53 | 7010727 2ЕЕЛ 7080701 1MMP7* = — 7020701 2ЕЕН8 aL 94ALF-209-01A, 94ALF-109-01A 
2in | 7010801 6KK54 | 7010827 2ЕЕЈ8 = == = = 1020801 2EEH9 411 94ALF-20A-01A, 94ALF-10A-01A 20VC44 
FNPT x FNPT, Brass FNPT x FNPT, 316 5.5. FNPT x FNPT, Brass FNPT x MNPT, Brass Sweat x Sweat, Brass Sweat x Sweat, 316 
Stem, Lever Handle Stem, Lever Handle Stem, Locking Lever Handle Stem, Lever Handle Stem, Lever Handle S.S. Stem, Lever Handle 
Pipe Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Size Model No. Model No. Model No. Model No Model No. Model No. 
Lead-Free Bronze Bod, 
VAI 701Ғ-101-:1 — 5FVZ7 * 7O0LFi4101 400895 | 70LF10127 ^ 31EE47 * — — — — — — 
p TOLF10210 31ЕЕ48 * 70LF14201 40D896 = = = = TOLF-202-01 5ОРМА5 * 70LF24201 40D912 
7OLF-102-01 — 5FVZ8 * = — — — — — — — — — 
у" ТИН 0310, Een) Ы TOLF14301 40D897 70LF10327 SiEES1 * 70LF80301 31EE60 * TOLF-203-01 ОРМА6 * 70LF24301 400913 
б TOLF10410 31ЕЕ52 “ 701714401 400898 701110427 31ЕЕ53 “ 70180401 31EE61 * TOLF-204-01 — SFWA7 * 70LF24401 40D914 
5 7OLF-104-01  5FWAU * — — = = = = = = = = 
" TOLF10510 31ЕЕ54 * TOLF14501 40D899 70LF10527 31ЕЕ55 * 70LF80501 31EE62 * TOLF-205-01 ОРМА8 * 70LF24501 400915 
1 701Ғ-105-1 — SFWA1 * = = = = = = = = — = 
TW 701Ғ-106-01 — SFWA2 * TOLF14601 40D901 TOLF10627 31ЕЕ56 * = = 7OLF-206-01  5FWA9 * 70LF24601 400916 
TW 70LF-107-01 — SFWA3 ” TOLF14701 40D902 70110727 31EE57 ” E == 701Ғ-207-:1  5FWC0 * 70LF24701 40D917 
2 TOLF10810 31ЕЕ58 ” 70114801 400903 701110827 31ЕЕ59 ” = — TOLF-208-01  5FWC1 * 70LF24801 400918 
TOLF-108-01 — SFWA4 * = = = = = = = = = == 
2%" TOLF10901 40D892 * 70LF14901 40D904 = = = = TOLF209 01 40D909 * 70LF24901 40D919 
3" 70110001 400888 * 701714001 400894 — — — — TOLF20001 40D906 * 70LF24001 400911 
4 TOLF10A01 40D893 * TOLF14A01 40D905 — — — = TOLF20A01 40D910 * TOLF24A01 40D920 
* Chrome-plated brass ball. 
2860 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Bronze Ball Valves 


Bronze and Lead-Free Bronze 


М [7 

Apollo =. 
Ball Valves, Full-Port = P 
= Max. pressure: 600 psi CWP; 150 psi SWP РЕ cem 
= Temp. range: -20? to 450°F, except 2EEJ9, 2EEK1 to 2EEK9, and 2EEL3 are 77? to 500°F 
2-pc. valves have RPTFE seats and solid-ball design, blowoutproof stem, item 
and adjustable packing gland. Brass ball, except 2EEJ9 to 2EEL3 are For Use With No. 
bronze, 48XJ15 to 48XJ29 are 316 stainless steel. All valves are for use ‘Stem Extension Kit- — 
with water, oil, gas, and steam. Meet MSS-SP-110. 77C Y^ in and 1 in 1RWK9 

TIC 1 Vito 2 in 1RWL1 


Bronze Body, Brass 
Stem, Lever Handle 


Bronze Body, Brass 
Stem, Lever Handle 
w/Mounting Pads 


Bronze Body, Brass 
Stem, Locking Lever Handle 


Lead-Free Bronze Body 
316 Stainless Steel 
Stem, Lever Handle 


Lead-Free Bronze Body Lead 
Free Brass Stem, Lever Handle 


Lead-Free Bronze Body 
Lead Free Brass Stem, 
Locking Lever Handle 


Pipe Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Size Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. 
FNPT x FNPT 
yu 77010101A 48XH87 7710101 2EEJ9 77С10127А 48XH88 TICLFI4101A — 48XJ15 TTCLF10101A 48XH93 17CLF10127A 48Х/32 
y 77010201А 48ХН89 7710201 2ЕЕКІ 77С10227А 48XH90 TICLFI4201A — 48XJ16 TICLF10201A 48XH94 77011022741 48Х133 
y 77010301A 48XH83 7710301 2EEK2 77С10327А 48XH84 TICLF14301A 48ХЈ17 77CLF10301A 48XH95 T7CLF10327A 48Х134 
y 77C10401A 48XH63 7710401 2EEK3 77010427A 48XH64 TICLFI4401A 48ХЛ8 TICLF10401A 48XH96 TICLF10427A 48Х130 
T 77610501A 48XH67 7710501 2EEK4 77С10527А 48XH68 TICLF14501A 48Х/19 TTCLF10501A 48XH97 T7CLF10527A 48Х131 
TW. 77C10601A 48XH79 7710601 2ЕЕК5 71C10627A 48XH81 TICLFI4601A 48Х120 7701Ғ10601А 48ХН98 77011062074 48Х135 
1 77С10701А 48XH75 7710701 2EEK6 77С10727А 48ХН76 TICLF14701A 48Х/21 77CLF10701A 48ХН99 77011072074 48Х137 
2" 77010801А 48XH71 7710801 2EEK7 77С10827А 48XH72 TICLFi4801A — 48XJ22 TICLF10801A 48XJ01 77011082074  48XJ36 
Bronze Body, Brass Lead-Free Bronze Lead-Free Bronze Body, 
Bronze Body, Brass Stem, Lever Handle Bronze Body, Brass Body, 316 Stainless Lead-Free Bronze Body, Lead Lead Free Brass Stem, 
Stem, Lever Handle w/Mounting Pads Stem, Locking Lever Handle | Steel Stem, Lever Handle | Free Brass Stem, Lever Handle Locking Lever Handle 
Pipe Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Size Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. 
Sweat x Sweat 
E 77020201A 48XH91 = = 77020227A 48XH92 TICLF24201A 48ХЈ23 77CLF20201A 48XJ02 — — 
y» 77С20301А 48ХН85 -- -- 77С20327А 48XH86 T7CLF24301A 48ХЈ24 77CLF20301A 48XJ03 77CLF20327A 48ХЈ09 
yx — — 7720401 2EEK8 77С20427А 48XH66 TTCLF24401A 48Х/25 77CLF20401A 48XJ04 T7CLF20427A 48Х/10 
T 77С20501А 48ХН69 7720501 2ЕЕК9 77С20527А 48XH70 TICLF24501A 48ХЈ26 77CLF20501A 48XJ05 77CLF20527A 48ХЈ11 
Tw 77С20601А 48XH80 = = 77С20627А 48XH82 T7CLF24601A . 48XJ27 TT CLF20601A 48XJ06 TTCLF20627A 48ХЈ12 
Ту" 77С20701А 48XH77 = — 77С20727А 48XH78 TICLF24701A 48ХЈ28 77CLF20701A 48XJ07 TICLF20727A 48ХЈ13 
2" 77С20801А 48XH73 7120801 2EEL3 77С20827А 48XH74 TTCLF24801A 48ХЈ29 77CLF20801A 48XJ08 T7CLF20827A 48ХЛ4 
Cast-Bronze Ball Valves, Full-Port NIBCO ||. 
= Max. pressure: 600 psi; 150 psi steam 2-рс. design provides bubble-tight shutoff and features reinforced PTFE seat ring, 
1» Temp. range: -20? to 400?F blowoutproof silicon bronze stem, and high chemical resistance. Valves are suitable 
for high-pressure applications including compressed air, hot and cold domestic water, 
HVAC, and low-pressure steam. Meet MSS-SP-110, except 41E357 to 41E359. 
Max. Max. 
Pipe Stem Handle Pressure Mfr. Item Pipe Stem Handle Pressure Mfr. Item 
Size Ball Material* ^ Material Type (psi CWP) Model No. Size Ball Material* ^ Material Type (psi CWP) Model No. 
FNPT x FNPT FNPT x Hose Cap 
we 316 SS 316 SS Lever 600 5857066 1⁄4 41Е373 у 316 SS 316 SS Lever 600 T5857066HC 2 41Е385 
CPB Silicon Bronze Lever 600 T58570 М 41E349 CPB Silicon Bronze Lever 600 T58570HC  — 41bE383 
m 316 SS 316 SS Lever 600 5857066 % 41Е374 m 316 55 316 SS Lever 600 T5857066HC 34 41Е386 
СРВ Silicon Bronze Lever 600 158570 % 41Е350 CPB Silicon Bronze Lever 600 T58570HC 94 41Е384 
CPB Silicon Bronze Lever 250 5857001 % 41Е357 Sweat x Sweat 
Ww CPB Silicon Bronze — Nib-Seal(R) 600 58570NS ^ 41Е362 ya" CPB Silicon Bronze Lever 600 558570 М 41E342 
CPB Silicon Bronze — Locking Lever 600 585701 2 ^ 41E364 ж 316 55 316 55 Lever 600 55857066 12 41Е367 
316 $5 316 55 Lever 600 5857066 4 41Е376 СРВ Silicon Bronze Lever 600 $58570 % 41E343 
CPB Silicon Bronze Lever 250 5857001 % 41Е358 з 316 SS 316 55 Lever 600 55857066 74 41Е368 
y CPB Silicon Bronze Lever 600 T58570 % 41Е352 СРВ Silicon Bronze Lever 600 558570 % 41Е344 
СРВ Silicon Bronze — Nib-Seal(R) 600 58570NS 34 41Е363 " 316 SS 316 SS Lever 600 55857066 1 41E369 
CPB Silicon Bronze Locking Lever 600 58570114 41Е365 СРВ Silicon Bronze Lever 600 558570 1 41E345 
316 SS 316 SS Lever 600 15857066 1 41E377 1 СРВ Silicon Bronze Lever 600 558570 1-4 41Е346 
1" CPB Silicon Bronze Lever 250 58570UL 1 41E359 10" СРВ Silicon Bronze Lever 600 $585701-% — ME347 
CPB Silicon Bronze Lever 600 1585701 41E353 2 316 55 316 SS Lever 600 $5857066 2 41372 
CPB Silicon Bronze Locking Lever 600 58570LL 1 41E366 CPB Silicon Bronze Lever 600 $58570 2 41E348 
an" 316 SS 316 55 Lever 600 15857066 1-/ 41Е378 
CPB Silicon Bronze Lever 600 585701-4 41Е354 
iw 316 SS 316 SS Lever 600 15857066 1-9  41E379 
СРВ Silicon Bronze Lever 600 585701-% 41Е355 
" 316 SS 316 SS Lever 600 585/066 2 41E380 
CPB Silicon Bronze Lever 600 158570 2 41E356 
* CPB - chrome-plated brass. 
М (7 
Apollo 
— 
polly 
Bronze 3-Pc. -— 
Ball Valves, Bronze Ball Valves 


Full-Port 


= Max. pressure: 600 psi 
CWP; 150 psi SWP 


with Steam Trim 


= Max. pressure: 600 psi CWP; 250 psi SWP 
= Temp. range: -20° to 500°F 


= Temp. range: -20° to 450°F á a Sweatx Sweat | 2-pc., standard-port industrial valves have MPTFE Юе МІ. | Item 

With RPTFE seats and seals. Chrome- Size Model No. Model No. seats and a stainless steel ball with vented ball slot Size Model, ти 
plated ball and blowoutproof stem Жіп | 8210101 10166 = = to relieve thermal expansion in valve body cavity. Yin 7014264 SMU28 
with adjustable packing gland on ТП PAM 10,08 82009 ТУ With blowoutproof stem, MPTFE stem packing, апа Zh 71424 ЕДІН 
chevron stem packing. For use with Tin. | 8210501 1CLDi 8220501 101Е2 adjustable packing gland. FNPT connections. For Тіп ЛЛА  3MUSI 
water, oil, gas, and low-pressure 1 an 8510801 Тере 8020601 1008 use with high-pressure water, oil, gas, and steam. 1 n Md ews 
steam. Meet MSS-SP-110. 2in | 8210801 1CLD4 = = Meet MSS-SP-110. 2in 7014864 5М034 
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PLUMBING Scan. Order. Done. =) 
Bronze Ball Valves Details on page А1. 


6FXY8 


Bronze Ball Valves 


with Auto Drain 


= Max. pressure: 600 psi CWP, 150 psi SWP 
= Temp. range: -20° to 450°F, except Pad Locking 
Lever models are 50° to 200°F 


Pad Locking 


Bronze Ball Valves | 

: Қ Size Мой Мо. Standard-port valves have 2-pc. B584 bronze body with B16 brass retainer 
= Max. pressure: 600 psi CWP; 150 psi saturated steam Үп 75-101-01 6FXY8 | and RPTFE reinforced seats. Blowoutproof stem design with adjustable packing 
= Temp. range: -20° to 450°F ee ios oT erage | gland and automatic drain. Handle is zinc-plated steel. FNPT connections. Meet 
2-pc. valves may be padlocked in open or closed position “%іп 75-104-01 6ЕХ21 | MSS SP-110 and ASTM B16, except 5LXUO to 5LXU7 only meet ASTM B16. 
with no change in hardware. RPTFE seats, chrome-plated Тіп 75-105-01 6FXZ2 


s " 1 4 in 75-106-01 6FXZ3 Lever Pad Locking Lever Locking Lever 
brass ball, and brass stem. Vacuum service to 29" Hg. 1 A in 75-107-01 6EXZ4 Pipe Mtr. Item Mtr. Item Mfr. Item 
FNPT connections. Meet MSS-SP-110 and ASTM B16. 2in 75-108-01 6FXZ5 Size Model No. Model No. Model No. 

Vain 70-101-  GFXYO | 75-101-41  GFXZ6 | 701012741 SLXUO 
2.2... аа: 3t in 70-102-41  GFXY1 | 75-102-41 бЕХ27 | 701022741 SLXU1 
B Ball Val р Tain 70-103-41  6FXY2 | 75-103-41  GFXZ8 | 701032741 BLXU2 
ronze ba aives % in 70-104-41 БЕХҮЗ | 75-104-41  GFXZ9 | 701042741 BLXU3 
А Тіп 70-105-41  GFXY4 | 75-105-41  GFYAO | 701052741 5LXUA 
with SAE and өз Tain | 70106-41  6FXY5 = = = = 
" = ick Меш Twin | 70-107-41  6FXY6 | 75-107-431 ҒҰА? | 701072741  BLXUG 
Union Connections Zin 70-08-41 6ЕХҮ7 | 75-108-41  6FYA3 | 701082741 SLXU7 
» Max. pressure: 600 psi CWP > 
= Temp. range: -20° to 450°F =. 
With RPTFE seats and blowoutproof <> 


stem with adjustable packing gland. 
Meet MSS-SP-110. 


SAE FEMALE қ Gas Shutoff 
2-pc., full-port valves are machined FNPT UNION X FNPT BALL VALVE Bronze 


to accept an O-ring boss connec- Ріре union permits quick installation and | Ball Valves 
tion. Drilled and tapped pad allows arrangement changes. Standard-port with = Max. pressure: 600 psi CWP; 250 psig for LP gas 


easy panel mounting. Viton O-ring. Pipe Mfr. Пет 
yp 9 9 1» Temp. range: -20? to 450?F size Model — No. 

Pipe ut FEMALE item ENA rig Ш T Standard-port valves have RPTFE seats and meet т 8010201 ТЕКН? 
Size Model No. Model No. stringent standards for a variety of gas shutoff applica- iin 8010501 1CKH9 
E THER ТК 7030101 10500 tions, including flammable gases. Blowoutproof stem 1 йїп 8010601 1CK(i 
Yin 7790301 1CKJ7 7030301 1CKH1 with adjustable packing gland. FNPT connections. Meet Lan 801 0101 1212 
Ain 7790401 108 7030401 T MSS-SP-110; UL Listed for LP, natural gas, heated oils, 5 у іт 8010901 1CKJ4 
Tin 7790501 1CKJ9 7030501 1CKH3 T - 
ЕТ 7790601 TEKKI 7030601 TERAS and flammable liquids. 3in 8010001 1CKJ5 
Tin 7790701 1CKK2 7030701 1СКН5 
2іп 7790801 1CKK3 7030801 1CKH6 

3-Way Bronze Ball y 10245 

Diverter Valves icis 

= Max. pressure: 400 psi CWP 1CKF9 S Marine Service 


= Temp. range: -20° to 450?F 
Combine the features of two 


2-way valves—larger ports Pipe Mfr. Пет 
simplify tank selection and fluid . Size Мой! — No. 


Bronze Ball Valves 


= Max. pressure: 600 psi CWP 
= Temp. range: 0° to 450°F 


Pipe Mfr. Item 
Size Мой! Мо. 
Yain 7010110 1DZJ5 
¥% in 7010210 1DZJ6 


) Yain 7060101 1CKF9 = Stai іп 7010810 1DZH6 
transfer. Drilled and tapped for a ЖАН ЕЕ Stainless steel lever and stem nut п ee 
panel mounting. L-port with in 7060301 1СК62 2-pc. standard-port valves have bronze body, RPTFE Tin 7010510 1DZH8 
RPTFE seats and blowoutproof a 7060401 n seats, chrome-plated ball, blowoutproof stem, and ! ап 1010610 1 m 
" " Я ІП i i П In 
stem with adjustable packing чус 7060801 1Ck85 RPTFE stem and packing. Adjustable packing gland 2in 7010810 10772 
gland. FNPT connections. Meet ту in 7060701 1CKG6 and FNPT connections. Meet WW-V-35C, Type: Il, 2 Y^ in 7010910A 10223 
MSS-SP-110. 2in 7060801 1CKG7 Composition: BZ, Style: 3, and MSS SP-110. Зіп 7010010 102.4 
Ball Valves with Spring Return Handle ад “= 


Standard-port valves have а 316 STAINLESS STEEL CARBON STEEL 

blowoutproof stem and adjustable = Max. pressure: 2000 а Rated: 2000 psi CWP (to 1"); 
packing gland. FNPT connections. psi CWP (to 1"); 1500 1500 psi CWP (1 74" and ир) 
Meet MSS-SP-110. psi CWP (1 74" to = Temp. range: -20° to 500°F 


Body Material 
316 


Stainless} Carbon 
Bronze | Steel Steel 
Pipe | Item Item Item 


` Size | No. No. No. 

BRONZE m 150 psi SWP 2-pc. investment-cast valves have Ип |1СКЕГ | ЗЕ 3 | — 

» Max. pressure: 600 psi aemp: range: zinc-phosphate coating; slot-vented %in | WKF2 | 3EEZ4 | — 
CWP; 150 psi SWP -50° to 500°F chrome-plated ball relieves thermal zn TRES an 1скм 
» Temp. range: -20° to 500°Е . г. stem and iin MCKF5 | 3EEZ7 |1СКМ6 
seats and seals. multifi seats. Vacuum service 1 in| 1CKF6 — |1CKN7 
2-pc. valves have MPTFE seats. to 29" Hg. Twin 1CKF7 | SEEZO HCkN8 


Stainless steel lever components. 
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2in |1CKF8 | 3EFA1 |1СКМ9 


PLUMBING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Ball Valves 


Locking Handle 
1WMX9 


316 Stainless Steel Ball 


Valves with Handle Options 
= Temp. range: -25? to 450°F, except 20XL93 to 20XL98 are -20° to 425°F 


Stainless steel handle with vinyl grip. Bottom-loaded stem resists blowout. FNPT connections. 
Vacuum service to 29" Hg. 2-pc. construction and PTFE seats. Suitable for use with water, oil, 
and gas in most corrosive industrial environments. 


Full Port Full Port Full Port Standard Port Standard Port 
600 psi CWP 1,000 psi CWP 1,000 psi CWP 2,000 psi 2,000 psi CWP 
Lever Handle Locking L таш Handle Locking | ova Handle} Locking Lever Handle Locking d Lovar Handle 
Pipe Item Item 
Size No. ет [^n No. [^ Oval Handle 
Vain = TWMX9 — — 1WMZ1 1WNA1 
Hin = 1WMY1 TWNAT = 1WMZ2 
Bin 20XL93 1WMY2 1WNA2 TWMIZ3 — 
Yin 20Х194 1WMY3 — 1WMZ4 = 
Tin 20XL95 1WMYA — — TWMZ5 
Tin 20Х196 TWMY5 = = 1WMZ6 
Тїп  20XL97 TWMY6 TWNAG = 1WMZ7 
2 in 20XL98 1WMY7 TWNA7 = 1WMZ8 
2 %in = |. 1WMY8 — = = 
Зіп - TWMY9 = = = 
20K938 A 20K932 
| Apollo 
316 Stainless Steel O 
Ball Valves 
= Rated: 2000 psi CWP up to 1"; 1500 psi i 
CWP 174" and up; 150 psi SWP 31 6 Stainless ШАН FNPT FNPT x FNPT m 
0 
» Temp. range: -50° to 450°F Steel Panel Mount T Handle Lever Handle Lever Handle 
Valves with investment-cast stainless steel components meet the Fipe ND Ball Valves Size f No | No d 
most demanding industrial applications. Integral mounting pad Vain 1CKR6 | . 4 % ІП 20К041 20К054 20K933 
with drilled and tapped holes, locking handles, and blowoutproof Ain ТҰЯТ Rated: 2000 psi CWP up to 1"; ‘in| 20K944 | 20K955 | 20K934 
stem with adjustable packing gland. 2-pc., standard port valves ái in 1СКВ9 1500 psi 174 and up; 150 psi SWP Ai 28k827 даве AU E 
with RPTFE seats, and FNPT connections. Vacuum service to 29" Tin 1СКТІ = Temp. range: 0° to 400°Р [in| 28 | 2087 | 200836 
Hg. For use with water, oil, gas, and low-pressure steam in most ++: 4¢xra— | Viton Seals and stainless steel handle. ЮТ 2ПК858 = 
corrosive industrial environments. Meet MSS-SP-110. 2i text | Meet ANSI B1.20.1. zin | 20K952 = = 
gu 
4 
Flanged Ball Valves E us 
= Temp. range: 0° to 500°Е 316 STAINLESS STEEL CARBON STEEL ot 
= Class 150 flanges = Rated: 275 psi CWP; = Rated: 285 psi CWP Body Material % t 
2-pc., full port valves with 150 psi SWP Carbon steel body and 316 EIER pte А. | 
ТЕМ seats and flanged Adjustable stem self-compensates stainless steel ball and stem. Pipe | Нет Item % 
connections. Locking for wear, temperature, and pres- Рог use with hydraulics, size Tis No. 
handles. Vacuum service to sure. For use with hydraulics, vacuum, oil, and low-pres- — 1 in TPPTÉ 1PRB7 
29" Hg. Meet ASME B16.34. vacuum, chemicals, oil, gas, and sure steam in noncorrosive 2n ТРЕТ) БАЕВ 
low-pressure steam applications. environments. 4in | 1PPT9 4PRC1 
1JBW1 ay 
MILWAUKEE VALVE ^ MILWAUKEE VALVE 
- - s 4 = - 
Fire-Safe Stainless ча. 3-Way Diverter 
Steel Ball Valves Approved Stainless Steel 
Approved, Vendor, | Milwaukee Approved 
= Max. pressure: 2000 psi CWP Vendor, | Standard Valve, Ball Valves Vendor, Milwaukee 
. Š o Full Port| Port Standard Port қ Standard Valve, 
= Temp. range: -20° to 450°F Ріре Мет | Нет Item = Max. pressure: 1000 psi CWP : Port (Standard L Port 
Unibody design without endpiece allows -Size No g №. М. » Temp. range: -20° to 450°F eae), Mem hom 
safe removal without exposure to a % in | 32H980 тт = Use to isolate process or control flow in % in = 11878 
potentially dangerous pressure release. i Ш = ЗНЗ ТИЗ industrial corrosive applications. 2-pc. valves 2 in = 11879 
RPTFE seats апа FNPT connections. Tin | —  |32H983 | 1JBW5 with RPTFE seats and body seals. FNPT iin | 32H990 | 1JCL2 
Meet ASME B16.34, except Approved | 4 inf — НМ) ew connections and blowoutproof stainless steel 1 yin = He 
Vendor models also meet API 607. 2in| — | 32H986 | 1JBW8 stem. Meet ASTM A351. 2 in = 1JCL5 
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PLUMBING Scan. Order. Done. == 
Ball Valves Details on page A1. 


3-Pc. 316 Stainless and Carbon Steel Ball Valves 


= Rated: 1000 psi CWP (74" to 2"); 
600 psi CWP (212" to 4") 
= Temp. range: 0° to 450°F 
Full-port valves with RTFE glass-reinforced seats. 
Blowoutproof stem. Handle can be locked in open or 


closed position. PTFE body seals. Vacuum service to FNPT x FNPT Socket x Socket 
29" Hg. 316 316 
Stainless Steel | Carbon Steel Stainless Steel | Carbon Steel 
316 STAINLESS STEEL Pipe Item Item Item Item 
j а А Қ Size No. No. No. No. 
For use with hydraulics, vacuum, chemicals, oil, gas, vain | 3CFU8 = 3CFW1 = 
and low-pressure steam in corrosive environments. % іп ach ЗС ac ЖЕП 
ІП 
Meet ASTM A351 СЕВМ. Jin | 3CFV2 3CFX6 3CFWA 3CFYS 
Tin | 3CFV3 3CFX7 3CFW5 3CFY9 
CARBON STEEL ; | 1%in| 3CFV4 — 3CFW6 — 
Carbon steel body with 316 stainless steel ball and 1%in| SCFVS — 3CFW7 3CFZ2 
stem (17-4 PH stem for 2-pc. valves). All valves are for E 118 serve ӘБЕҮІ SCREWS acra 
use with hydraulics, oils, and low-pressure steam in зїп | 3CFV8 = sm = 


medium-pressure applications. Meet ASTM A216 WCB. 4in | SCFV9 — = = 


pollo, 


Low-Pressure Carbon — 


1 АМ/Т1 
Steel Ball Valves 
FNPT connections. 
APPROVED VENDOR APOLLO 2-PC. DESIGN 
1-PC. DESIGN | = Max. pressure: 2000 psi CWP (to 1"); 
» Max. pressure: 2000 psi 1500 psi CWP (1 74" and up); 150 psi SWP 

CWP (to 1"); 1500 psi (174" = Temp. range: -20° to 450°F 

and up); 150 psi SWP RPTFE seats; zinc-phosphate coating with D 1 

Д о о E naQui 4 

= Temp. range: -20° to 425°F chrome-plated ball, blowoutproof stem, y р 


PTFE seats; 202 stainless steel апа adjustable packing gland. For use with „Дро 24 
handle. For use in abrasive air ог hydraulics, oils, and low-pressure steam. 


liquid applications. Meet ASTM. Meet MSS-SP-110. | 
x» | Carbon Steel Ball Valves 


APPROVED VENDOR | Рег, | Ap 
2-PC. DESIGN Epor ^ Por |Full Pori Standard Port | DYNAQUIP 
= Max. pressure: 3000 psi Ере пет пеп пеп Пеп Valves with SAE connection come with an O-ring boss. 

от 150 psi gus — ‘in| 6GD36 | — 32H96 | iCKKd MEDIUM-PRESSURE 
= Temp. range: -20° to 425° 3&in|6GD37|  — 32H961 | 1СКК5 = Rated: 3000 psi CWP; 150 psi SWP 

. А ‘in| — | 68 с І ; 
М ean. So cc р емее овог 
: | iin) — | 66040 |32H964 | 1CKK8 Zinc phosphate-coated body and adjustable stem packing. 2-pc., full-port 

petroleum-based water/glycoland 17: — — 8804]. — | TOR valves with RPTFE seats. For use in industrial applications with petroleum-based 
water/oil emulsion hydraulic fluids. “211--- 71604371 — 1CKL2 water/glycol and water/oil emulsion hydraulic fluids. 

. HIGH-PRESSURE 
High-Pressure Seal gm = Max. pressure: 7000 psi (V4" to 35"); 5800 psi 


(Y" and 34"); 4600 psi (1" and up) 
= Temp. range: -20° to 175°F 
3MRD6 Valves operate at full-rated pressure with no seat distortion. Bottom-loaded 
stems with maintenance-free nitrile rubber seals. 3-pc. (V4" to 1"); 2-pc. (11⁄4" 
316 and up); all are full-port with Delrin seats. For use with petroleum-based, water/ 
Stainless Steel Carbon Steel glycol, and water/oil emulsion hydraulic fluids. 


Weld Ball Valves 


= Max. pressure: 3000 psi CWP 

= Temp. range: 0° to 200°F 

Full-port valves have Delrin seats and 
PTFE seals. With locking lever handle and 


316 stainless steel ball and 17-4 PH stem. Pipe} Нет Item A i 
А қ ; Site No No Medium-Pressure High-Pressure 
Antistatic design. Integral ISO actuator ae SHIRE No. DynaQuip DynaQuip DynaQuip 
mounting pad. FNPT connections. Meet 3e in = 3MRC8 Pi jou x FNPT ju x FNPT po x SAE 
т тре ет ет ет 
АЅТМ апа МАСЕ МА-0175 2002. 1in — 3MRD2 Sii No. No. No. 
a | guit Handle 
= Jin 1AWTI TAWU2 = 
3-Way Stainless BOnOMI %in TAWT2 TAWUS = 
St ! B Т V. ! NORTH AMERICA, INC. 1% іп 1AWT3 1AWUA — 
ain 1AWTA 1AWUS = 
ее а а ves 46CE46 Tin 1AWTS TAWUE 1AXJ6 
= Max. pressure: 1000 psi CWP á Monum pressure IPIE " 

. i 1 DynaQuip DynaQuip Apollo DynaQuip DynaQuip 
= Max. steam Pressure: 150 psiSWP "a. Pin SÁEXSAE | FNPTXFNPT | FNPTXENPT | SAExSAE | FNPT x FNPT 
= Temp. range: -20° to 450°F . Full L | Full T Pipe Item Item Item Item Item 
3-рс., full-port valves have 4 ball seats so that any Pine | Пет | Пет Ls endis e No. но. т. No. 
port can be the pressurized inlet. RTFE seats with self- V, in 46CE46 46CE54 2 іп e = = = 6252 

UE : А ! in = = = 
adjusting stem packing. 316 stainless steel body, ball, and zh Hace Hanae Bin 1AWCG = 3RAUZ ТАЗ 6CX24 
stainless steel blowoutproof stem. Handle is 304 stainless — in -46CE48 46CE57 Ain TAWC7 = 3RAU3 = 6CX25 
steel with a vinyl grip. NPT connections. L Port models BEN Hp Tu — ATLS9 RU = ОСБ 
have a 90? flow pattern with off position. T Port models 1 А in 46CE52 46СЕ60 Tin = = 3RAUG = 1AWD1 
have a 90? and 180? flow path. Meet ANSI B1.20.1. 2in |46СЕ53/46СЕ61 2 in = = SRAU7 = = 


2868 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ШЫ 


PLUMBING 
1-800-GRAINGER (472-4643) PVC & CPVC True Union Ball Valves 


True Union PVC and 


PVC CPVC Pvc CPVC 
CPVC Ball Valves Temp.: 32° | Temp.: 32° Temp ae E: 
to 140°F | to 194°F o 140°F | to 194° 
Full-port valves have a lever handle and Pipe Max. Item Item Pipe P Max. беп Пот 
i Size Pressure No. No. ize ressure 0. 0. 
PTFE seats. Easy to disassemble by oa FPM Seals 
handle for less down time for replace- DATI 4PGA5 | 4PGC4 Yin 4PGD3 | 4PGE2 
ment and maintenance. Connection Ain 4PGA6 | 4PGC5 zm ағ604 4PGES 
type is socket/FNPT x socket/FNPT. For А A 225 psi CWP АББАТ ПАШ Tur 225 psi CWP ipoe APES 
use in chemical industry, swimming 15 in APGA9 | 4PGC8 13 in 4PGD7 | 4PGEG 
pool, wastewater, and other corrosive 2in m araca ar ат APGET 
icati 3 in F 4PGC2 | 4PGD1 in | 
applications. Meet ASTM F1970. Tin 150 psi CWP —15663 — —4pGD2 Zin 150 psi CWP 15e PGES 


True Union and 
PVC Ball Valves ASAHVAMERICA 


Typically used in on/off applications and with clean fluids 
with very little or no suspended solids. Suitable for use 
in chemical processing, mining, pool, power plant, trans- 
portation, and water treatment applications. Find more 
Asahi Ball Valves at Grainger.com. NSF-61 Approved. 


COMPACT TYPE 27 Compact 
Omni ball valve has a unibody construction, low-profile 
design with %4-turn handle, hyperbolic flow characteris- 
tics, low pressure drop, and reliable sealing. 


TRUE UNION DESIGN TYPE 21 

Tapered O-ring grooves help keep the end connec- 

tor O-rings in place during installation. The PTFE seat 
design eases field maintenance if needed. Flats on either 
side of the valve body allow you to keep the body from 
turning when the union nuts are tightened. 


32H954 


PVC Compact 
Economy Ball Valves 


True Union Design 


Pipe Item ү 
қа , Body Seal Material No. Pipe IR ltem = Max. pressure: 150 psi CWP 
27 in L, True Union Design Type 21 ize 0 Чу eal Materia 0. : " ; 
Socket x Socket, 30* ШР True Union Desi m Туре 21 [Cont Light-duty ball valves can be used with Schedule 40/80 pipe and 
" 6 іп, " FKM 49E784 Socket x Thread, 3i to soe — fittings in water applications. Models with EPDM seals have a 1-pc. 
ат: Туре Eu 408758 VA A 49461 deian d je ы оа, ште. ы 1. for "e 
2 in % in ІП light-duty water applications. Models WI Seats and SOCKE 
3 P ш . 
2 1" ЕМ ЕНЕДІ Tin UH TNT connections meet ASTM D2467; PTFE seats and FNPT connections 
1 іп EPDM 49EZ62 Тиіп ЕРОМ 49FA42 meet ASTM D2464. 
1 E in EPDM 49Е763 U^ in E AERE 5 5 
EPDM 49EZ64 in FNPT ocket FNPT ocket 
Thread, 30° to 120°F 1 in FKM 49ҒА54 xFNPT | xSocket xFNPT | xSocket 
36 in EPDM 49Е765 Tein FKM 49FA55 Pipe Temp. Item Item Pipe Temp. Item Item 
Yin EPDM 49Е766 2 in EPDM 49FA44 Size Range No. No. Size — Range No. No. 
3A in EPDM 49EZ67 FKM 49FA56 EPM Seal, PTFE Seat EPDM Seal, SE Seat 
Tin EPDM 49EZ68 Thread x Thread, 30° to 120°F 32H954 32H948 4YLG9 4YLG3 
Тіп EPDM 49EZ69 2 y» in EPDM 49FA48 © 32H955 | 32H949 A 4YLJ3 4YLH6 
Tin EPDM 49Е770 Зіп EPDM 49FA49 1" 14° їо | 329956 32H950 ye 4YLH1 4YLG4 
2 in EPDM 49EZ71 4 in EPDM 49FA50 lw 122°F | 32H957 — “ AYLJA 4YLH7 
True Union Design Type 21 True Union Design Type 21, Vent Holes 10" 329958 | 32H952 4YLH2 4YLG5 
Socket x Socket, 30° to 120°F for sodium hypochlorite applications z 32H959 | 32Н953 Т 34° їо | 4YLJS 4YLH8 
2 Vin EPDM 49ҒА45 Socket x Thread, 30° to 140°F VA 140°F | 4YLH3 4YLG6 
FKM 49Е781 lin FKM 49EZ78 TW 4YLJ6 4YLH9 
зїп EPDM 49ҒА46 1 іп ҒКМ 49Е779 ША 4YLH4 4YLG7 
FKM 49Е782 2 in FKM 49EZ80 Ту" AYLJ7 AYLJ1 
Ain EPDM 49FA47 2" 4YLH5 4YLG8 
FKM 49Е783 2" 4YLJ8 AYLJ2 
PVC, PVC, PVC, CPVC, 
FNPT x FNPT Socket x Socket Socket Socket x Socket 


Pipe (Body Seal Item |Body Seal Item |Body Seal Item |Body Seal Item 


[ттт Size | Material Мо. | Material Мо. | Material Мо. | Material Мо. 
pii ] Compact Ball Valve, Standard Port 
Win| FKM  20RK01| EPDM 20RK09  — — FKM —20RK26 
in| EPDM  20RK02 — EPDM 20RK10| FKM 208К27 


PVC/CPVC Ball Valves Tin | EPDM 20RK03 ЕРІМ нк - - КМ 2080028 


{in| EPDM 208К05 


DIM ; 2in EPDM —20RK06| EPDM 2URKI4 — —— — | FKM ZORK3T 

= Max. pressure: e to 2" are 235 psi Fete cae -ÉPDM PORKE —— = id BN 

CWP; 214" to 6" are 150 psi CWP, 4n — — | ЕРІМ 20RK16 — = = = 20RK44 

except 20RK42 is 235 psi CWP Sin [= sve EPDM 20807 WE ЭЕ дее 
= Temp. range: 40? to 140°F Socket x Socket Socket x FNPT Socket Socket x Socket Socket x FNPT 

(PVC), 32? to 190?F (CPVC) Pipe Body Seal Item Body Seal Item Body Seal Item Body Seal Нет Body Seal Item 
Chemical/corrosion resistant, fully sealed, E Material No. |Port Material No. |Port Material Мо. Port Material Мо. Port Material Мо. 

-adiusti i in| Ful EPDM 20RK53 = Standard EPDM 208К65 — = = 

feature a self-adjusting PTFE floating seat Улп [Standard FKM —20RK44 = Standard FKM —20RK35 с — — 
design, and a high-impact polypropylene Sin Standard EPDM 20ВК45 Ful EPDM 20854 — Standard FKM  20RK36 Standard FKM  20RK66 
handle. For a variety of chemical process Тїп Full ЕРОМ 20RK46 Ful EPDM 20RK55 — Standard ҒКМ 20837 Standard FKM 20НК67 


| А то ; Tin) Ful EPDM 20ВК47 Ful EPDM 208К56 
and industrial applications including vacuum T ra EPDM 20RK48 Full EPDM 20RK57 
service. Designed for horizontal installation, а Fui EPDM 20RK49 Ful ЕРОМ 20858 ЕЛ 
but сап be installed in a vertical up-flow only 3i = — ful EPDM 20RK60 — 


orientation. Meet ASTM F1970. 4in — = — |Full EPDM 20ВК61 — 
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PLUMBING 
PVC & CPVC True Union Ball Valves 


TB and TBH Series Industrial True 
Union PVC and CPVC Ball Valves 


= Max. pressure: 250 psi CWP (%" Ideal for corrosive industrial applications, these full-port valves have blowoutproof 
to 2"), 235 psi CWP (212" to 4") stems and reversible PTFE seats to ease valve repair. The double O-ring stem seal 
can provide up to twice the leakage protection of models with only a single stem seal. 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


о HAYWARD 


PVC CPVC PVC CPVC PVC CPVC 
EPDM FPM EPDM FPM EPDM FPM EPDM FPM EPDM FPM EPDM FPM 
Pipe Item Item Item Item Pipe Item Item Item Item Pipe Item Item Item Item 
Size No. No. No. No. Size No. No. No. No. Size No. No. No. No. 
TB Series TBH Series TBH Series (Cont.) 
FNPT x FNPT Flanged Socket x Thread 
2%in| 4TJC9 — — — Yin | 466H60 | 466H48 | 466H84 | 466H72 іп | 466H59 | 466H47 | 466H83 | 466H71 
3in | 4TJD1 | 4TJF9 — — іп | 466H62 | 466H50 | 466H86 | 466H74 іп | 466H61 | 466H49 | 466H85 | 466H73 
4in | 4TJD2 | 4TJG1 — — Тіп | 466H64 | 466H52 | 466H88 | 466H76 Tin | 466963 | 466H51 | 466H87 | 466H75 
Socket x Socket {in| 466H66 | 466H54 | 466H90 | 466H78 17; іп | 466H65 466Н53 | 466H89 | 466H77 
2%in| 4TJD3 ATJE6 — 17 іп | 466H68 | 466H56 | 466H92 | 466H80 — 1 іп | 466H67 | 466H55 | 466H91 | 466H79 
3in | 4TJD4 = 4Т2Е7 | 4Т/Н6 2in | 466H70 | 466H58 | 466H94 | 466H82 2in | 466H69 | 466H57 | 466H93 | 466H81 
4in | 4TJD5 = АТЕВ | 4TJH7 — Socket Thread x Thread 
4TJD4 Vain = 466H43 — — Vain = 466H44 — — 
36 in — 466H45 — — 36 in — 466H46 — — 
1CMC3 ds G F + 
2КЕ46 


+GF+ 
Type 375 True Union PVG 
and CPVC Ball Valves 


Type 546 True Union 


Ball Valves 


= Max. pressure: 232 psi at 73°F 
2-way full-port valves can be radial 
installed and feature a breakaway stem. 
Can be used with Schedule 80 pipe and 


= Max. pressure: 232 psi at 73°F 

2-way full-port valves permit radial installation and can be used with Schedule 
80 fittings and pipe. For use in chemical industry, swimming pool, aquarium, 
wastewater, and other corrosive applications. NSF 61 Approved. 


fittings. Valves can be actuated, and handle 
has a molded-in wrench for access to valve 
components. With chemical-resistant EPDM 
or FPM seals. Union connections. For use 

in the chemical industry and in swimming 

pool, aquarium, wastewater, and other corrosive applications. Polypropylene 
meet ASTM D 4101; PVC and CPVC meet ASTM 1970-01, ASTM D1784, USP 


Body Material 
EPDM EPDM 
Seals |FPMSeals| Seals ЕРМ Seals 
Pipe Item Item Item Item 
Size Connec. Type No. No. No. No. 
Yo in 1CMC3 6NC66 1CMD2 1VHA6 
Эд in 1СМС4 iod 1CMD3 1VHA8 
{in 1CMC5 6NC68 1CMD4 1VHB1 
T3 in NET, 1СМС6 | 6NC69 | 1CMD5 | 1VHB3 
Tin 1CMC7 6NC70 1CMD6 1VHB5 
2in 1CMC8 — 1CMD7 1VHB7 
— 6NC71 = = 
3 in 1CMC9 = — = 
Ain Socket x Socket 1CMD1 — — — 


с 


True Union PVC and 
CPVC Ball Valves with 
Locking Handle 


= Max. pressure: 235 psi at 73°F 
= Temp. range: 73? to 140°F 


Compact, 4-turn shutoff valves are for Pipe hom 
industrial and chemical processing applica- k ENPT ket/FNPT 

tions. Full-port style with PTFE seats and - s А sock 

locking polypropylene handles. ASTM F iin 32 

1970 and NSF Approved. Thin 3ELZ4 

Tin 3ELZ5 

Zin 3ELZ6 

Socket x Socket 
3in 3ELZ7 
4 in 3ELZ8 


Kynar Ball Check Valves 


= Max. temp.: 180°F 
= Max. water pressure: 150 psi @ 73°F 
= Seal & seat material: FKM 


Pipe or Item 
Tube Size — Flow Connec. Type No. 
uw 5 gpm FNPT 1CRT7 
y 10 gpm FNPT 1CRT8 
yx 10 gpm Slip Socket 1CRT2 
T 19 gpm FNPT 1CRT9 
1" 19 gpm Slip Socket 1CRT3 
Ту" 5 gpm Slip Socket 1CRT1 
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PVC, CPVC, 
EPDM Seals | FPM Seals 


Class VI, FDA, NSF 61. 


Polypropylene Polypropylene Қ PVC CPVC 
Fine Item Pipe ltem Pipe Item Item 
Size No. No. 
FIP x FNPT, FIP x FNPT, FPM pu Socket/FNPT x Socket/ 
EPDM Seals Vin 1CLV FNPT, EPDM Seals 
Yin 1CLU8 3A in ТЕС %1п 2КЕ46 3TNR3 
13 in 1CLV2 {in 1CLV8 Va in KE47 2KE52 
1 in 1CLV3 2in 1CLW2 3i in 2KE48 2КЕ53 
2in 1CLV4 1 іп = 3TNR4 
1 in 2КЕ50 STNRS 
lin 2KE49 2KE54 
2in 2КЕ51 3TNR6 
6FXLO 
@ HAYWARD pve T" 
" m . |Тепр. Temp. 
TBZ Series Industrial > MCN 
H Flanged, Max. Press.: 250 psi 
True Union PVC and ian 0-140 MAGIS? G- 160. 466169 
CPVC Z-Ball Valves 204000 22 
= in 
1й]п|0-140 466J63 10-160 466J75 
ET, Пе 1m 466J65 (0-160 466.77 


Ideal for sodium hypochlorite service, 
these valves feature a drilled ball for 


140 


466J67 (0-160 


466J79 


2 in 
Socket x Socket, Max. Press.: 235 psi CWP 


venting gases and keep inner valve уіп 947 Бұл | 94- 6FXKO 
140 180 

surfaces wetted. Black handle acts as 3m | 34- коз |94: реп 

an identifier. FPM seals only with PTFE Е 1 Е 

seats and double O-ring stem seal. “іп 6FXK1 | ҹар GFXL2 


466J56 to 466J79 feature a lock-out/ 


Socket x Thread Маг. x, Press.: 29 :250 ра СМР 


Yin |0- 140 


466.68 


tag-out plate that can accommodate іп 0-140 108156 - ТЕП 466170 
up to 4 locks. All models meet NSF and Тіп 0-140 466J60 0-160 466.72 
ASTM, except 466.56 to 466J79 meet — 12:15 0-140 46662 0-160 46674 
NSF/ANSI 61. 2in 10-140 466J66 10-160 466.78 


Find even MORE on Grainger.com? 
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PLUMBING 
Bolted Ball Valves & Actuated Ball Valves 


— 
auo Handing Products ҮС 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
1-Pc. and 3-Pc. Polypropylene Bolted Ball Valves 


Fiberglass-reinforced bolted valves for heavy-duty industrial applications. PTFE seats allow free move- 
ment of self-aligning, diamond-tuned polypropylene ball for precise alignment. Self-lubricating PTFE 
stem, bushings, and ball seats won't stick or bind. With FKM seals. FNPT connections. For use in 
fluid-handling applications with fertilizer, herbicides, and insecticides, as well as with industrial acids, 
solvents, liquid waste, wastewater, and cooling water. 2-Way 3-Way Bottom Load | 3-Way Side Load 


5 Рі Мах. It Max. It Max. It 
2-WAY Full-port, right or Size Port Pressure No. Pressure No. Pressure No. 
» Max. temp.: 150?F 


left directional flow V Standard 150 psi CWP 1MKK1 — 
= 3-pc. valve structure 


1MKK1 


3 Full — — 150 psi СИР ЗОТЕЗ 100 psi CWP 3DTF8 
valves. Bottom-load $4 Standard 150 psi CWP TMKK2| — 


1' Ful 150рві CWP 1MKK3 150 psi CWP 3DTF4 100 psi CWP 3DTF9 
3-WAY valves can be turned ТИ" Full 150 psi CWP 1MKK4 150 psi CWP 3DTF5 100 psi CWP 3DTG1 
= Max. pressure: 100 psi off to stop flow. 1% Full = — ,. 190 psi CWP 3DTF6 100 psi CWP 3DTG2 
t . Side-load valves 1%" Standard 150 psi CWP 1МКК5 — 
= Temp. range: 2 Ful 150 psi CWP 1MKK7 100 psi CWP 3DTF7 100 psi CWP 3DT63 
-20? to 150*F cannot be turned off. — 2 Standard 150 psi CWP 1MKK6) — — 
3' Full 100 рѕі СМР ТМККВ —— = = = 3DTG3 


= 1-pc. valve structure 


Actuated Ball Valves 


= Valve temp. range: -20° to 400°F PNEUMATIC 

Compact, direct-mount valves = Actuator inlet pressure: 80 psi or greater 
provide accurate alignment. » Actuator temp. range: -4° to 176°F 
Anticorrosive coating. RTFE seats. Excellent for continuous rapid cycling 
3-way models are ideal for diverter- or hazardous conditions. Hard anodized 
type applications; 3-pc. models aluminum housing. Integral 120VAC, 60 
permit easy in-line maintenance. All Hz, NAMUR-mount solenoid with three 1⁄4" 
valves have NEMA 4X enclosures. МРТ ports. 


4' Standard | 75 psi CWP 1MKK9 — — — — 


DynaQuip 
ELECTRONIC 
= Actuator temp. range: -15? to 140°F 
Feature reversible motors, terminal strip, manual override, and a hardened 
precision gear train. 1" to 2" сап be wired in parallel. 50% duty cycle. 3" have 
2 extra SPDT limit switches, 30% duty cycle. General cycle times: 27% sec. for 
12" to 1"; 6% to 15 sec. for 2"; 15 to 22 sec. for 3". The 12-24VAC/VDC models 
do not have a manual override. 


SOLENOID AIR 

CONTROL VALVES 

Standard NAMUR direct-mounted 
pilot solenoids can provide 
electronic control of the inlet air. 


Pneumatic Actuated Ball Valve 
Electronic Actuated Ball Valve 
Spring Return 


Double Acting | Spring Return | - Fail Close 120V AC — (12-24V AC DC B s е 
Pipe Max. Item Item Item Pipe Max. Item Item Solenoids efficiently pressurize 
Size Pressure No. No. No. Size Pressure No. No. and exhaust the pneumatic actua- 
316 Stainless Steel, Full Port, 2-Piece, Inline, FNPT 316 Stainless Steel, Full Port, 2-Piece, 2-Way, FNPT x FNPT ; p 
Ya in , 22 4109 — TA in , , i FUIL 1AWF7 tor piston compartments allowing 
win 4TL06 4TL10 = in 4Т102 ТАМЕ8 the actuator to cycle. 
34 in 1000 psi CWP 4Т107 ATL11 — 34 in ATLO3 1AWF9 
1in р 4TL08 ATL12 = {in 1000 psi CWP ATLOA 1AWG1 
1 in 4YM64 4YM66 = 1 іп 4YM62 1AWG2 
2in 4YM65 4YM67 — 2in 4YM63 — 
Brass, Standard L Port, 1-Piece, Three-Way, FNPT 3 in 1AWF6 — 
Vo in = = 1AWK9 316 Stainless Steel, Full Port, 3-Piece, 2-Way, FNPT x FNPT 
Yin — — 1AWL1 Y4 in 1AWH2 — 
1in 1AWK2 — 1AWL2 % іп 1AWHA — 
1%in 400 psi CWP = = 1AWL3 34 in 1AWHS — 
1 іп — — 1AWLA 1іп : 1AWH6 = 
Zin 1AWKS E 1AWLS Tin 1000 рі СУР |—1дүуңу = 
3in 1AWK6 — — 1 іп 1AWC1 — 
Bronze, Full Port, 3-Piece, Inline, FNPT 2in 1AWC2 — 
іп ЗТРНЗ -- 3TPJ2 3in 1AWC3 — 
34 in ЗТРН4 3TPJ3 — Brass, Full Port, 2-Piece, 2-Way, FNPT x FNPT 
1in 600 psi CWP 3TPHS 3TPJ4 = Vb in 6CX16 1AWDA 
1 іп — 3TPJ6 — 34 in 6CX17 1AWD5 
2in 3TPH8 3TPJ7 — 1іп 6CX18 1AWD6 
Forged Brass, Full Port, 2-Piece, Inline, FNPT 1 іп 600 psi CWP 6CX19 1AWD7 
Vo in 6CX04 6CX10 = 1%in 6CX20 1AWD8 
34 in 6CX05 6CX11 — 2in 6CX21 1AWD9 
1in 600 psi CWP 6CX06 = 6CX12 3in 1AWD3 
1 іп 6CX07 6CX13 = Brass, Standard L Port, 2-Piece, 3-Way, ENET x FNPT x FNPT d 
1%in 6CX08 6CX14 = Vain 1AWE8 462612 
Lead Free Brass, Full Port, 2-Piece, Inline, FNPT іп ТАМЕ 
Ve іп 462612 462617 — Ve in TAWES 1AWF1 
34 in 462613 462618 — 34 in 1AWE4 1AWF2 
1in 462614 462619 — 1іп 400 psi CWP 1AWES 1AWF3 
1 Жіп 600 psi CWP | 467615 — — 1 Жіп 1AWE6G 1AWFA 
1 іп 467616 467621 -- 1 іп 1AWE7 1AWF5 
2in 6CX09 6CX15 — 2in 1AWB8 = 
3in 1AWJ5 = 1AWJ6 3in 1AWB9 — 
Stainless Steel, Full Port, 3-Piece, Inline, FNPT Bronze, Full Port, 3-Piece, 2-Way, FNPT x FNPT 
Ya in 1AWP1 — 1AWR1 Vb in ЗТРҒ5 -- 
іп 1AWP2 — 1AWR2 3^ in 3TPF6 — 
іп 1AWP3 = 1AWR3 1in А ЗТРЕ7 — 
34 in TAWP4 = TAWR4 TY in 600 psi CWP | —3TP FB = 
1in 1000 psi CWP | 1AWP5 — 1AWRS 1 іп ЗТРҒ9 — 
1%in 1AWP6 — 1AWR6 2in 3TPG1 — 
1 іп 1AWP7 — 1AWR7 Lead Free Brass, Full Port, 2-Piece, 2-Way, FNPT x FNPT 
2in 1AWP8 — 1AWR8 % іп 467622 467627 
Зіп ЛАМ/Р9 -- 1AWR9 34 in 462623 462628 
Stainless Steel, Standard L Port, 1-Piece, Ihrae-Way, FNPT lin 600 psi CWP 462624 462629 
Vo in 1000 psi CWP, 1AWLS 1AWNS 1 Жіп 467625 467630 
3^ in 195 ры! Steam 1AWN1 — 1AWNG 1 in 462626 462631 
1in 1AWN2 — 1AWN7 
1 іп 125 psi Steam,|  1AWN3 — — Item 
2 in 800 psi CWP | 1AWN4 — 1AWN9 Item Includes No. 
fiii Oparattonal dnm Val " Valve Position Limit Switch Kit " ms " 
ilo! ressure mbien alve em UE" i i 
Port Size Range Temp. Range Actuator / Return Voltage Мо. Limit Switch Kit ud Limit Switch VE 44F209 


Solenoid Air Control Valve 
3A in NPT 37 to 150 psi. 14° to 122°F 
Yin NPT 22 to 116 psi. 23? to 140°F 


12V DC 462648 
24V DC 462647 


Solenoid / Spring 
Solenoid / Spring 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Solenoid Pilot Valve, 115VAC ' Ready-to-Mount Pilot Soleniod 44F197 


Replacement Pilot 
Solenoid Pilot Valve, 24УАС Soleniod, Screws (4) 44F207 


44F209 


PLUMBING 
Ball Valves & Solenoid Valves 


Scan. Order. Done. [= 
Details on page A1. 
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PVC Actuated Ball Valves 


= Max. pressure: 230 psi CWP 

» Required air pressure for pneumatic 
valves: 60 to 100 psi 

= Temp. range: 14? to 140°F 

Full-port true-union valves have PTFE seats 


and EPDM seals. Socket/threaded connections. 
Electrically-actuated valves have a 40% duty cycle. 


Pneumatic— 
Spring Return 
- Fail Close 
Pipe Item 
Size No. 
Yin 3GXJ4 
Min 36XJ5 
Tin 36XJ6 
Tin — 
iW in 36XJ8 
2 in 36XJ9 
| е 
О HAYWARD 


Electric— 


100-230V 
Item 
No. 


3GXL5 
3GXL6 
36XL7 


3GXL9 


26X037 


Electrically Actuated 
EATB and EAUTB Series 


True Union Ball Valves 


= Max. pressure: 250 psi CWP 
= Temp. range: 40? to 140°F 
Socket and threaded end connec- 


tions. Valve 


is PVC construction 


with PTFE seats. EATB Series has 
a 115VAC electric actuator. EAUTB 
Series has an EAU actuator with a 


prewired terminal strip and 1 auxil- 


EATB Series |EAUTB Series | EAUTB Series 


iary limit switch. All valves meet NSF/ -Size 


ANSI 372, PVC Cell Class 12454 per 
ASTM 01784, UL/CSA Listed Motor, 
Thermoplastic NEMA 4/4X enclosure. 


per 


3-Way General-Purpose 


Solenoid Valves 


» Max. fluid temp.: 180?F 
= Buna N gaskets 


= Mount in 


Direct-acting valves are intended for air and water applications. All have 3 ports 
and 2 orifices that alternate between applying pressure to and exhausting pres- 
sure from actuators and cylinders. Rated for continuous duty. Meet Fluid Control 


any position 


AC 


EPDM Seal 
Pipe Item 
No. 
іп! 26X028 
Yin | 26X029 
Tin 26X030 
Win|  26X031 
2 in 26X032 


3GXJ4 


EPDM Seal 
Item 
No. 
26X033 
26X034 
26X035 
26X036 
26X037 


FPM Seal 


26X041 


Institute, Inc. and National Fluid Power Association (NFPA) standards. UL Listed 


and CSA Ce 


rtified. 


WARNING: Not for use in explosive atmospheres. 


Pipe Size 


Coefficient 
Orifice Dia. о! Volumet 


Normally Closed, Brass Body 


Ye in 
v4 in 


Ya in 


Ya in 


Universal, Brass Body 


Yin 


Ye in 0.12/0.09 
35? in 0.22/0.17 
Normally Closed, Stainless Steel Body 
Ye in 0.12/0.09 
35» in 0.22/0.17 
Normally Open, Stainless Steel Body 
Ye in 0.12/0.09 
ә in 0.22/0.17 
364 in 0.05/0.06 
Tie in 0.12/0.09 
3$ in 0.22/0.17 


Min. Oper. 
Press. 
Differential 


0 psi 
0 psi 


0 psi 
0 psi 


0 psi 
0 psi 


0 psi 
0 psi 
0 psi 


Max. Oper. 
Press. 
Differential 
Water 


160 psi 
90 psi 


160 psi 
90 psi 


125 psi 
75 psi 


125 psi 
100 psi 
40 psi 


Safe Working 
Water 
Pressure 


500 psi 
500 psi 


500 psi 
500 psi 


500 psi 
500 psi 


500 psi 
500 psi 
500 psi 


Item 
No. 


2CZY8 
2CZY9 


3A426 
3A429 


3A427 
3A430 


4A703 
2A194 
4A704 


t Coefficient of Volume: the amount of water in gpm at standard connections (60°F, specific 
gravity = 1) which will pass through the valve with a 1 psi pressure drop and the valve in the 
full-open position. 
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ETL! 


Liquid Handling "Ше 


Electrically Actuated 
Polypropylene 


Ball Valves 


» Max. pressure: 150 psi CWP 

= Temp. range: 0° to 150°F 

3-pc. valves have self-lubricating PTFE 
seats, EPDM seals, and 316 stainless 
Steel ball, stem, and valve hardware. 
Include open/closed valve indicator. 
Chemical-resistant construction makes 
these valves ideal for fertilizer, herbi- 


i А ipi 4 Size Port No. No. 
cide, and insecticide handling, as well Yin Full 3ELX3 3ELX8 
as for chemical and acid handling in Ü Un Ful ae TO 

i i 21n u 
many industrial, pulp and paper, and 2in Standard | 3ELX6 = 
process applications. FNPT connections. 2in Full 3ELX7 = 
=> 
” E 


2-Way Steam Solenoid Valves 


= Mount in any position 


High-temperature gaskets can be used in hot water or steam applications. 
Use with Class H insulation coils (sold separately). Meet Fluid Control Institute, 
Inc. and National Fluid Power Association (NFPA) standards. UL Listed and 
CSA Certified. 


WARNING: Not for use in explosive atmospheres. 


Max. Oper. Safe Safe 
Coefficient Min. Oper. Press. Working Working 
Pipe Orifice of Press. Differential Water Steam Steam Seal Нет 
Size Dia. Volumerf Differential Water Pressure Pressure Capacity Material Мо. 
Normally Closed, Brass Low Pressure Steam - Buna Gaskets - Max. Fluid Temp.: 250 *F** — 
Әіп Yin 0.48 0 psi 100 psi 500 рѕі 100psi 47 lb/hr — 20776 


36 in 22 2 psi 200 psi 350рві 350psi 216 lb/hr EPM 2DAA2 
Зіп іп 2.8 0 psi 100 psi  300psi 15psi 12910 ЕРМ 4А776 
ye in 2.8 5 psi 100 psi 300 psi 15psi 129Ib/hnr ЕРМ 4А694 
Vin 5$ in 3.6 0 psi 100 psi  300psi 15psi 165ІМІГ EPM 1А582 
іп 3.6 5 psi 100psi  300psi 15psi  165Ib/hn ЕРМ  4A695 
34 in 34 in 5.5 0 psi 100 psi  300psi 15psi 253lb/h ЕРМ 1А583 
% in 5.5 5 psi 100 psi 300 рѕї 15 psi 253 lb/hr ЕРМ 4А696 
Normally Gla Closed, Brass High Pressure Steam - PTFE Gaskets - Max. Fluid Temp.: 400 °F** 
vain 0.34 0 psi 150 psi 500 psi 500psi 33.3 Ib/nr PTFE 2А197 
E in 0.48 0 psi 100 psi 500 psi 500 psi 47|b/hr РТҒЕ 26774 
зіп 36 in 2.2 2 psi 300psi  350psi 350psi 594 lb/hr  PTFE 4А715 
Yin 3.5 5 psi 150 psi 300 psi_ 300рві 864 16/7 PTFE 4A702 
Yin in 3.5 5 psi 150 psi 300 psi 300 psi 864 Ib/hr_ PTFE 2А198 
Yin Жіп 7.0 5 psi 150 psi 300 psi 300 psi_1,729 lb/hr PTFE 2А199 
lin Tin 13.0 5 psi 150psi 300psi 300 psi 3,210 lb/hr PTFE 2А200 
Twin 1 йіп 16.0 5 psi 150 psi 300рві 300psi 3,951 lb/hr PTFE 2А201 
Tin Tin 250 5 psi 150 psi  300psi 300 psi 6,174 lb/hr PTFE 24202 
Normally Closed, Stainless Steel High Pressure Steam - 
PTFE Gaskets - Max. Fluid Temp.: 400 °F** 
Жіп 36 in 0.05 0 psi 150psi 500 psi 500psi 11.8 lb/hr_ PTFE 2DAM 


1 Coefficient of Volume: the amount of water in gpm at standard connections (60°F, specific 
gravity = 1) which will pass through the valve with a 1 psi pressure drop and the valve in the 
full-open position. ** Do not exceed temperature limitations. 
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PLUMBING 
Solenoid Valves & Rebuild Kits 


Max. 
Operating 
Min. Pressure — Safe 

Operating Differential Working 
А Pipe Orifice Cvof ^ Pressure Air/ Water Item 
Valve Coil Size Dia. VolumetDifferential* Inert Gas Pressure Мо. 

Key A elena Valve tess Coil 
ormally Closed, Brass 
95222 Valve Coil ыт 0.05 Opsi 500psi 500 pst 20773 
Key B : Yin 0.12 Qpsi 500psi 500psi 34422 
3A439 Valve Coil йїп зіп 0.22 0 psi 300psi 500psi 1A574 
КИШ 0.531" 1.р. Кеус Yein 0.34 0 psi 150psi 500psi 20771 
j ў ей 4A705 Yin 0.48 0 psi 100 psi 500 рѕї 20775 
Yein 0.22 0 psi 300 psi 500 psi 20778 
Yin 0.34 0 psi 150psi 500psi 14575 
2.79 | e 2.3 Yin Sein 048 0 psi 100psi 500psi 20772 
$ (аз 1.93 .68————4— 1.64 | Win 07 0 psi 20psi 500 рѕї 20779 
1 + 177 = Vain 12 2 psi 200 psi 350psi ЗА433 
п І 108 ` Ai 12 2 psi 200psi 350 рві 4А699 
f - ІШЕ | B 1.68 йїп 17 0 psi 10psi 500 рвбі 20777 
1 { 5 Ain 36 in 22 2 psi 200psi 350psi  4A700 
| Д | І SIN “Yin 35 5 psi 250psi 300psi 4А701 
! == =4 1.68 % in 2.8 O psi 100 psi 300 рві 4A697 
| | % in 2.8 5 psi 150 psi 300 psi  1A576 
| 52 | m Yin 35 5 psi 250 bs 300psi 3A435 
1.74— I — — —,—— 1.69 Yin %п 36 0 psi 100psi 300psi 3A434 
іп 3.6 5 psi 150psi 300psi 14577 
A in 5.5 0 psi 100 psi 300 psi  3A436 
A. B. C. 34 in ГАШ 5.5 5 psi 125 psi 300psi 14578 
i "н " н H Ya in 1.0 5 psi 250 psi 300 psi  3A437 
ini bap чие Н AA Spaco сас їп 1i 130 — Әрі 1% psi 250 psi —1А579 
ia. Conduit Hole ermina onnection iin 13.0 5psi  250psi 300psi 3A438 
Twin 1%in 16.0 5 psi 250 psi 300psi ТА580 
E 1%їп 1%in 250 5 psi 250 psi 300 psi 1А581 
Dayton Normally Closed, Stainless Steel 

sin 0.12 0 psi 500 psi 500 psi 4A688 
Vs in Ya in 0.22 0 psi 300psi 500psi 3A423 
i ein 0.48 0 psi 100 psi 500 psi 4А690 
Sol id Val ro “ Уш 0.05 0psi — 500 psi 500 psi 24601 
otenoid Valves alve Vein 012  Opsi 500psi 500psi 3A425 
and Valve Coils ы ип т фе Ны р 2А 

^in Yin ) psi бі psi 
Әріп 0.48 0 psi 100 tal 500psi 3A431 
Solenoid Valves—Feature 2-way design and have Misin 0.56 0 psi 60psi —500psi 4A693 
NEGO Е А Қ Wi 07 0 psi 20psi 500рсві 3A432 
Buna N -. not exceed temperature limitations). Solenoid Valve Coils—For use with Normally Open, Stainless Steel. aA 

To prevent backflow, add a check valve to th tem ® i i Win 45i 0. psi psi psi 
0 preve еск valve e 5у5 Dayton? solenoid valves on this page only. Win en 017 015 75 psi 900 061 34428 


(sold separately on page 2901). Valves that have OPD 
minimums beginning with 0 (e.g., 0 to 300 psi) are 
direct-acting and will open and close when line pres- 
sures are within minimum and maximum psi ranges. 
Valves that have OPD minimums starting at 2 or 5 (е.0., 
5 to 150 psi) are designated pilot-operated and will open 
and close only if pressure differential between the inlet 
and outlet is within OPD ranges. Normally closed valves 
will open when energized. Normally open valves will 
close when energized. Meet Fluid Control Institute, Inc. 
and National Fluid Power Association (NFPA) standards. 
UL Listed and CSA Certified. 

= Max. fluid temp.: 180°F 

= Mount in any position 

WARNING: Not for use in hazardous atmospheres. 


Note: Maximum suggested cycling rate is 10 times per min. 


Solenoid Valve Rebuild Kits 


See Grainger.com for a complete listing of kit contents. 


Item 
Description For Use With No. 

31434, 34436, 44697 2DAAS 
12576, 1577 2DAAG 
1582. 14583, 4A776 DACI 
Diaphragm Assembly _ 14578 2DADT 
{A579 2DAD2 
14694, 4A695 2DAD3 
44696 2DAD4 
2CZY8, 2CZV9, 31426, 3A420  2DAA3 

1574, 2CZZ1, 26223, 
20775, 3M22. 3423, 2DAM 

4688, 4A689, 44690 
20027 ЖАА 

O-Ring, Spanner —ТДБ75—5дТ95, 24196, 31425 

Wrench 3A431, 4A691, 44692 44693 2DAAS 
20272. 20778, 20279. 3А432 2DABI 
2M94. 4A703, 4A704 2DAB4 
34427: 3A430 2DABS 
31424. 3428 2DACB 
2A197, 20224, 2DAAT 2ПАП5 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Continuous duty coils, for Class F, H, and B 
insulation with NEMA coil enclosure. Coils 


and valves, when assembled, are UL Listed. For steam 


Inrush Holding Holding 


" : s Voltage _ Pipe Size NPT УА VA — Watts 

valves, use Class H coil. 12 and 24VDC coils have integral SOM Valve Coils, " н m 
pulse modulation circuit for the same OPD ratings as i/8 23 18 — 90 
AC coils. CSA Certified, except 3PU19 and 3PU18 are UL Әс GE 14. y 2 1 24 
Listed only. I 29 19 — 85 
: А 1-1/4", 1-1/2" — 23 19 90 
WARNING: Not for use in hazardous atmospheres. 1/3" 26 19 20 
Voltage 14 29 19 90 

Coil | 120V AC | 12V DC | 208/240V AC |24V AC| 24VDC 208/240VAC 3/8”, 1/2" 3/47 60 24 10.6 
Insulation Item Item Item Item Item d 31 24 10.6 

Key Class** No. No. No. No. No. 1-1/4" 1-1/2" 31 19 9.0 
Solenoid Valve Coils 1/8" 26 18 8.3 
A F 6X543 | 3PU19 6X544 |6Х542 | 3PU18 1/4 30 18 84 
A H 2A204 — 24205  |2A200| - 24VAC 73787172" 34 — 53 16 75 
B B 3A440 — 3A441 = = T 27 16 75 
C F 4A706 — 447,7  4A705| - 1-1/4,1-127- 24 18-83 
B F — - - 3M389| — 24VDC All 48 4 40 


1 Coefficient of Volume (Cv): the amount of water in gpm at standard connections (60°F, specific gravity = 1) which will pass 
through the valve with a 1 psi pressure drop and the valve in the full-open position. * OPD—Operating Pressure Differential. 
**NEMA Class F (311°F), Class Н (356°F), Class В (266°F). 


Replacement parts for Dayton solenoid valves. All come with plunger assembly, gasket, spring, and instructions. 


Description T" For Use With 
34433, 4A699, 4А700 
2A198, 4A702 
2A199 

2A200 

2A201 

2A202 

3A435, 4A701 
ЗА437 

ЗА438 

1A580 

1A581 

4A715 


Piston Assembly, 
Piston Ring 


Item 
No. 
2DAB2 
2DAB3 
2DAB6 
2DAB7 
2DAB8 
2DAB9 
2DAC1 
2DAC2 
2DAC3 
2DAC4 
2DAC5 
2DAC6 
2DAC7 


2DAD1 


2DAA3 


2873 


PLUMBING Scan. Order. Done. == 


Solenoid Valves Details on page A1. 
1-pc. molded epoxy coil 2-Way—Use high-flow valves for liquid, 3-Шау--Науе 3 pipe connections ^ 
2 and 3 Way enclosures have built-in 2" corrosive, and air/inert gas service and 2 orifices that alternately ASVA 
General-Purpose NPT conduit hubs with strain applications, including car washes, air apply pressure to and exhaust 
relief. For information on stan- compressors, pumps, laundry equipment, pressure from valve actuators and Red-Ha x 
Solenoid Valves i oaa тынан. 
dards, go to Grainger.com. and industrial water control. single-acting cylinders. 
110/120V AC 
Max. Operating Pressure Diff. 
Coil Insulation NEMA Max. Mfr. Min. Oper. Item 
Pipe Size Orifice Dia. Cv Class Rating Fluid Temp. Model Press. Differential | Air/Inert Gas Water Light Oil No 
2-Way/2-Position 
Normally Open, Brass Body - DIN Connection - NBR Gaskets 
Yin Ye in 4 F 1, 2, 3, 3S, 4, 4X 180?F 56082106034 0 psi 150 150 125psi ДЕІН? 
3 in 3i in 5 F Д 180?F 50821060035 0 psi 150 150 125 ра ДЕЛ 
Normally Open, Brass Body - ҒКМ Gaskets 
3i in Yin 55 F 1,2,3,35,4,4Х 180^F 82106035V 0 psi 150 psi 150 psi 125psi | 4EKZ3 
120V AC 24VDC 
Coil Min. Oper. | Max. Operating Pressure Diff. Max. Operating Pressure Diff. 
Pipe Orifice Insulation NEMA Max Fluid Mfr. Press. Air/ Item Air/ Item 
Size Dia. Cv Class Rating Temp. Model Differential Inert Gas Water Light Oil No Inert Gas Water Light Oil No 
2-Way/2-Position 
Normally Closed, 22mm, Brass Body, DIN Connection - FKM Gaskets 
Ж” Vein 0. 08 Е 4, 4X 180 °Е SC8256A002V 0 psi — = = = 220 psi 220 psi 220psi 4ELC5 
Ж Тміп 0.19 F 4 4X 180 °Е SC8256B045V 0 psi — = = = 25psi  25psi 25р5 4ELC4 
Normally Closed, Brass Body, DIN Connection - NBR Gaskets 
W' “?іп 0.52 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е  SC8262H202E 0 psi 210psi 200psi 145psi 67ҮАК7 — — — = 
% hin 30 F RR 3. 35, 4, 4X 180?F  SC8210G093 0 psi 150 psi 150 psi Not Rated 4ELF6 = = = = 
3€ %п 30 F 1,2,3, 38. 4,4X 180 °Е 5082100001 5 psi 200 psi 1501 psi 135 psi 6ҒАҮ8 = = = == 
ж hin 40 F {, 2, 3, 3S, 4, 4X 150 °Е 5682106094 0 psi = = = 40 psi 40 psi М№ої Rated —4ELF7 
W %in 40 F 1,2,3, 35, 4, АХ 150 °Е 5682106002 5 psi — — — 125 psi 100psi 100psi ДЕКА? 
W hin 40 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F 5082100094 0 psi 150 psi 1501 psi Not Rated ДЕКВ5 = E = = 
WV %п 40 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 50682106002 5 psi 200 psi 150рві 135psi  4ELG6 — — — = 
X' Kin 50 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 5682106095 0 psi 150psi 150рві NotRated 4ELH3 = — = = 
%” Ип 50 F 1,2,3,35,4, АХ 180 °Е 50682106009 5 psi 125 5 psi 125psi 125psi —4ELHT — — — — 
%” Ain 65 F 1,2,3, 35, 4, АХ 150 °Е 5082100003 5 psi = = 125psi 125 psi 125psi 4ELG8 
%” Ип 65 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 5082106003 5 psi 250 psi 1501 psi 100рвбі —4ELG7 — — — 
1  1in 13.0 F 1,2,3,35,4, 4X 180 °Е 5682106054 0 psi 150psi 125psi 125psi —4ELFS = = = = 
T Тіп 130 F 1,2,3,35,4, АХ 180 °Е 50682106004 5 psi 150 0 psi 150psi 100 0 psi 4ELG9 — — — 
10" 1%in 225 F 1,2,3,35,4,4Х 150?F 5082100022 5 psi = == 125 psi 250psi 125 рѕї 6ҒАҮ9 
ТИ" iin 225 F 1.2.3,35,4,4X 180"F 5С82106056 0 psi 1507 psi 125 psi 1951 psi 6FAZO — — — = 
Meal Closed, Brass Body - EPDM Gaskets 
Y Yin 30 F 1,2.3,35,4, 4X 180^F 82106001Е 5 psi 200psi 150 рѕї 135psi 6DYLO — — — 
w Ain 40 F 1,2,3,35,4,4Х  180?F 82100002Е 5 psi 200 psi 150 рѕі 135 рѕї —6DYL1 = = = = 
Normally Closed, Brass Body - FKM Gaskets _ 
V sin 0. 05 F 4, 4X 180?F U8256A001V 0 psi — — — = 360 psi 360 psi 330psi —4ELC2 
Vf vsin 0.08 F 4, 4X 180?F  U8256A002V ^ O0 psi — — — — 220 0 psi 220psi 220 0 psi 4ELC3 
Ж” Yin 0.21 F 1,2,3, 35, 4, 4Х 210 °Е 8262Н011/ 0 psi 500 350 p psi  350psi 67ҮАК2 E E 
Ж” ain 0.19 F 4,4 1809Ғ  U8256B045V ^ 0р5 — — — 25р psi —25 psi 25р psi — 4ELC1 
Yi Әріп 0.21 F 1,2,3,35,4,4Х 210?F — 8262H021V 0 psi 500 3501 psi 350psi —6YEJ8 — = 
W in 0.73 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е_ 8262Н208/ 0 psi 100psi 100 psi ИП psi 6WTN4 = = = 
W in 073 F 1,2,3,35,4,4Х  180?F — 8262H013V 0 psi 5bpsi —54psi psi 6YEK1 = == = == 
Y hin 4.0 F 1,2,3,35,4,4Х 180^F  8210G094V 0 psi 150psi 150 psi Not Hated ДЕКТ2 — — — — 
ж hin 40 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 82100002/ 5 psi 200 psi  150psi 135 рї —4EKR9 = = — — 
%” Ип 50 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 8210G095VH 0 psi 150psi 150рві NotRated 4EKV2 — = = = 
%” Ип 50 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е — 8210G095V 0 psi 150 рѕі 150рві NotRated 6DYN8 = = = = 
ys" Ain 50 F 1,2,3,35,4,4Х 180^F 8210G009V 5 psi {25psi 125psi {25psi ДЕК — — — — 
1  1in 130 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180?F — 8210G054V 0 psi 150psi 125psi 125 рѕї 4EKP4 — — — = 
1 tin 130 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е_ 8210G004V 5 psi 150psi 150psi 100psi 4EKP6 = = = = 
Normally Closed, Brass Body - NBR Gaskets 
Ye Yuin 0.06 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 8262Н001 0 psi 750 рѕі 750psi 725psi GWTN8 — — — — 
V Әріп 0.21 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F 8262Н014 0 psi 370 psi 330 psi 190psi  6WTP3 = = = 
Ж” Әріп 0.21 Н 1,2,3, 35,4,4Х 180^F 8262Н014 0 psi — — — — 235 psi 160psi 160psi  6WTUS 
Ж” Yin 0.35 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 82629002 0 psi 185 5 psi 180 psi 120psi  6WTPO = = = E 
Ж” Vein 0.35 Н 1,2,3, 35, 4, 4Х 180?F 8262Н002 0 psi — — 130psi 110 psi 95psi  6WTWS 
Y Эіп 0.06 F 1,2,3,35,4,4Х 140?F 82629200 0 psi 1,500 рві 1, 500 psi 1,500 рві 6WTTO — — — = 
Ж” Әріп 0.21 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 8262Н021 0 psi 500 psi 350 psi 270рві 6М/ТТ5 = = = = 
Ж” Ain 0.21 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 82629020 0 psi 370 0 psi 330 p psi 160 psi 67ҮАКЗ = = = E 
Ж” Әріп 0.21 Н 1,2,3, 35, 4, 4Х 180?F 8262Н020 0 psi — — 235 psi 160psi 160psi  6ZAJ9 
W Vein 0.35 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F 8262Н232 0 psi 340 psi 300] psi 215psi  6WTN1 = = — — 
Ж” іп 0.35 F 1,2,3,35,4, 4X 180 °Е  8262H022 0 psi 185 psi 180psi 90psi  6WTP4 = = = = 
Ж” Vein 0.35 F 1,2,3,35,4,4Х  180?F 508262Н232 0 psi 340 psi 300 p psi 215 5 psi 6WTUS = = = = 
Ж” Vein 0.35 Н 1,2,3,35,4,4Х 180?F 8262Н022 0 psi — — {30psi 110 psi 90рб 67ҮАК0 
W Vein 0.35 H 1,2,3,35,4,4Х 180?F 8262232 0 psi = = 130 psi 125psi 115psi 6WTW4 
W' Әріп 0.52 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 508262Н202 0 psi 210 psi 2007 psi 145] psi 6WTU7 — — — = 
W' Yin 0.52 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е  8262H202 0 psi 210 psi 2001 psi 145psi  6WTP6 = = == == 
Ж” Әріп 0.52 Н 1,2,3, 35, 4, 4Х 180?F 8262Н202 0 psi — — — 65psi 63psi  63psi 67АКІ 
Y Yein 0.73 F 1,2,3, 35, 4,4Х 180 °Е 508262Н208 0 psi 100 psi 100; psi 100psi 6WTU8 = — — — 
Ж” in 0.73 F 1,2,3, 35, 4, 4X 210 °Е 82629208 0 psi 100psi 100 рѕї 100psi ӨМТР8 — — — — 
W Yin 0.73 H 1,2,3, 35, 4, 4X 1809- 8262Н208 0 psi = = = 30 psi 30psi 30 рѕї 6WTW2 
У" in 0.88 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 82629210 0 psi 65 psi 75р psi — 60 рѕї —6WTVS — 
Ие Yin 0.88 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F 8262Н212 0 psi 90 psi 90 рві 90psi —6WTRO — — — = 
Ж” Әріп 0.88 F 1,2,3,35,4, 4X 180 °Е  8262H090 0 psi 36psi —36psi 33psi  6WTV2 = = = = 
W' Yin 0.88 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 508262Н212 0 psi 90psi X 90 psi 90psi —6WTVO = == = = 
VW Әріп 0.88 Н 1,2,3, 35, 4, 4Х 180?F 8262Н090 0 psi — — — — 27psi 23psi 2ī psi 6WTW1 
w Yin 1 F 1,2,3,35,4,4Х 1259: 8262Н078 0 psi 50psi 50рбві - 6ZAK4 — — 
W ein 12 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 8210В020 5 psi 125 psi 125 psi Not Rated 3UKT8 = = = = 
%” зіп 0.88 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е  8263H210 0 psi 100psi  85psi 70 рѕї ӨМТМ0 = = = = 
3€ Vein 12 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 82108021 5 psi 125 psi 125 psi Not Rated 30К19 — — — — 
3€ hin 15 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F 82106073 5 psi 150psi 125 psi NotRated 30101 — = 
A hin 30 F 1,2,3, 35, 4, АХ 150 °Е 82106093 0 psi — — — — 40psi 40psi NotRated  5LE96 
% hin 30 F 1,2,3,35,4,4Х 150?F 82100001 5 psi = = = E 125 psi 100psi 100 рѕї — SLE97 
39" іп 30 F 1,2,3,35,4,4Х 175 °Е 82100006 5 psi 300psi 300psi 300psi 30К64 — — — — 
3€ hin 30 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F 82106093 0 psi 150psi 150рві Not Rated 3UL10 — — — — 
39? іп 30 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180^F 82106001 5 psi 200 psi 150 psi 135psi  3UK48 = = = = 
W Kin 32 F 1,2,3, 35, 4, 4X 200?F 82230003 25psi |1, 500 psi 1, 500 psi 1,500 psi 4KY38 — = = Ez 
Y Twin 22 F 1,2,3,35,4,4Х 150 °Е 82100015 5 psi — — 40psi 40psi NotRated 4EKR8 
W Asin 22 Е 1,2,3,35,4,4Х 180?F 82106015 5 psi 1501 psi 125; psi Not Rated 3UK76 — — = == 
W %п 36 F 1,2,3, 35, 4, АХ 125"F 82106075 0 psi 50 0 psi 50 psi — 6DYN4 — — — 
W hin 40 F 1,2,3, 35, 4, 4X 150 °Е 82100094 0 psi = = = 40 psi 40 psi NotRated 51Е98 
W %in 40 F 1,2,3,35,4,4Х 150 °Е 82106002 5 psi — — — 125psi 100psi 100psi 51011 
Жж hin 40 F 1,2,3,35,4,4Х 175 °Е 82106007 5 psi 3001 psi 300psi 300psi X3UK66 — — — 
W %in 40 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 82100094 0 psi 150psi 150рві NotRated 3UL13 = = = = 
W hin 40 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F JKF8210G094 0 psi 150psi 150рві Not Rated 4EKR4 = = = = 
Y hin 4.0 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180°F 8210G094M0  Opsi 150psi 150рві NotRated 6DYN7 — — — — 
ж hin 40 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F — 8210G094N 0 psi 150psi 150 рѕі NotRated 4ЕКТІ = = = = 
W %in 40 F 1,2,3,35,4, 4X 180 °Е 82100002 5 psi 200psi 150psi 135psi  3UK51 = = = = 
[continuen] } 
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Solenoid Valves 


q«EZu 2- and 3-Way General-Purpose Solenoid Valves 


4VDC 


ASVA 


Coil Min. Oper. | Max. Operating Pressure Diff. Max. Operating Pressure Diff. 
Pipe Orifice Insulation NEMA Max Fluid Mfr. Press. Air/ Item Air/ Item Red-Ha ® 
Size Dia. Cv Class Rating Temp. Model Differential | Inert Gas Water — Light Oil No Inert Gas Water Light Oil No 
2-Way/2-Position (Cont.) 
Normally Closed, Brass Body - NBR Gaskets (Cont. ) 
Үү” Yin 40 F 1,2,3, 35, 180?F 82100002М0 5psi 200psi 150psi 135psi  6DYL2 — — — = 
Ж in 40 F 1,2,3, 35, 4, P 180?F 821000020 5 psi 200psi  150psi 135 psi  6DYL3 — — — — 
W hin 40 H 1,2,3,35,4,4Х 180?F НТ82106094 0 psi 150psi  150psi Not Rated 4ELF3 = = = = 
w %п 40 H 1,2,3, 35. 4,4Х 180 °Е НТ82100002 5 рві 200 p psi 150 psi 139 psi — 4ELE8 — — — 
Y!" Ain 50 F 1,2,3,35,4,4Х 150 °Е 82100095 0 psi — 40psi 40рві NotRated 50014 
w An 50 F 1,2,3,35,4,4Х 1509: 482100009 5 рві -- 100psi  90psi — 75 psi 5LU15 
%” Ип 50 Е 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 82100095 0 psi 150] psi 1501 psi Not “Rated 3UL19 — — — 
%” Ип 50 F 1,2,3, 38. 4,4Х 180?F JKF8210G095 0 psi 150psi 150 psi NotRated 4EKV5 — — — — 
3 Ain 50 F 1,2,3, 35, 4, 4X 1809: 82106009 5 psi 125 psi 125 psi 125psi  3UK70 — — — — 
W An 50 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180%Ғ ./КҒ82100009 5 psi 125 psi 125 рѕі 125psi  4EKV4 — — — — 
Я” Hin 50 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 82100009М0 5 psi 125 psi 125 рѕі 125psi  6DYL6 — — — — 
У" Ain 50 Н 1, 2,3, 35. 4.4X 180 °Е НТ82100009 5 psi 125 psi 125 psi 125 рѕі ДЕІҒІ — — — — 
3 Yin 60 f 1,2,3, 35, 4, 4X 200°Е 82106026 0 psi 350 0 psi 300 psi 200 psi 5/036 — — — — 
W' Ann 65 F 1,2,3,35,4,4Х 150?F 482100003 5 psi -- — 125 psi 125psi 125psi 51016 
Я” Hin 65 F 1,2,3, 35, 4, 4X 1809: 82106003 5 psi 250psi 150 psi 1007 psi —3UK58 — — — — 4EKR3 
У" Ain 65 F 1,2,3, 35. 4,4Х 180 °Е JKF8210G003 5 psi 250psi 150 psi 100psi 4EKV3. = = = = 
У" Ain 65 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180?F 821000038 5 psi 250psi 150 рѕї 100рвбі  6DYL4 — — — — 
X Yin 78 E 1,2,3,35,4,4Х 2009: 82230005 25 psi 750 [ psi 7501 psi 1501 psi 4KY39 -- -- -- -- 
1" 1іп 13.0 F 1,2,3, 35, 4, 4X 1509: 82106004 5 psi — 125 psi 125psi 125psi 5/18 
1" lin 13.0 F 1,2,3, 35. 4,4Х 180 °Е 82106054 0 psi 150] psi 125 | psi 125 | psi — 5JC40 — — — — 
1" Тіп 13.0 F 1,2,3, 35, 4, 4X 1809: 82106004 5 psi 150psi 150psi 100psi —3UK60 — — — = 
T Тіп 130 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F JKF8210G004 ^ 5 psi 150psi 150psi 100рбі —4EKP7 = = = = 
у tin 13.0 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 82100004М0 5 psi 150psi 150psi 100 psi 6DYL5 — — — — 
T fin 130 H 1,2,3, 35, 4, 4X 180?F НТ82100054 0 psi 150psi 125psi 125 рѕї 4ELF2 = = = = 
1” tin 13.0 Н 1,2,3, 35. 4,4X 180 °Е НТ82100004 5 psi 150psi 150psi 100 рѕї ДЕГЕ — — — — 
T Тіп 135 F 1,2,3,35,4,4Х 200?F 82106027 0 psi 300 0 psi 225psi 115 рѕі 50038 — — — — 
1W 1¥%in 150 F 1,2,3,35,4,4Х 150°F 482100008 5 рві -- — 125 psi 125psi 125psi 51019 
TW Туї 15.0 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 82100055 0 psi 150] psi 125 psi 125] psi 5/044 — — = = 
TW 1%in 15.0 F 1,2,3, 35, 4,4Х 180 °Е 82106008 5 psi 150psi 150 psi 100; psi — 4EKN7 — — — — 
TW Тіп 225 F 1,2,3,35,4,4Х 150?F 82106022 5 psi — — 125psi 125psi 125psi 51020 
TW Тиіп 225 F 1,2,3,35,4,4Х 1809: 82106056 0 рві 1507 psi 125 psi 125 | psi 50646 — — — — 
TW Тиіп 225 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180?F 8210G022MO 5psi 150psi 150psi 100psi 6DYL9 = = = = 
1%” 1%in 225 F 1,279; 35. 4,4X 180?F 82100022 5 psi 150psi 150 рѕі 100 рѕї 3UK79 == = = = 
1W iWin 225 F 4X 180 °F ee 0 psi = = = — | 135psi 120psi 120psi 53AY48 
15 Тиіп 225 H 1,2,3,35,4,4Х 180°Е 82108056 0 psi 150psi 125 рѕі 125psi  6DYK9 — — — — 
2 {Ain 430  F 1,2,3,35,4,4Х 150^F 82106100 5 psi = - = 50psi 50psi 50psi  4EMF4 
27 1⁄in 43.0 F 1,2,3, 35, 4, 4X 1809: 82106100 5 psi 1507 psi 125 psi —90psi 3UL25 — — — — 4EKX4 
2%" 1%in 45.0 F 1,2,3, 35, 4, 4X 1809: 82106101 5 psi 150psi  125psi 90 psi AKY37 = — — — 
Normally Closed, Brass Body - Nylon Gaskets 
%” Asin 1. 5 F 1,2,3, 35, 4, 4Х 200°F 82230023 10 psi 750 psi 750 рѕі 750psi 4EKU4 = = — — 
Normally Closed, Brass Body - PTF Е Gaskets 
VW 582 іп 0, 2 F 1. 2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 8262Н202Т 0 psi 210psi 200psi 145psi 6WTTG = = = = 
Ж in 1,2,3, 35, 4, 4X 180°F JSF8210G002 5 psi 200 psi  150psi 135 рві 4EKR3 — — — — 
Normally Closed, “Plastic Body Open Frame - NBR Gaskets 
М” іп 03 F 1,2,3, 35, 4, 4X 125 °F 05М8260100 0 psi 125 psi -- NotRated 4EKX4 — — — — 
Normally Closed, Stainless Steel Body, DIN Connection - NBR Gaskets 
Ж in 40 F 1,2,3, 35, 4, АХ 150 °Е $C8210G087 0 psi — — — — 40 psi 40рві Not Rated 6ҒА71 
W %п 40 F 1,2,3, 35, 4, 4X 175 °Е 5082106087 0 psi 150psi 150 рѕї 125psi 6FAZ5 — — = = 
Normally ( Closed, Stainless Steel Body - EPDM Gaskets 
Ww Yin 4.0 1,2,3, 3S, 4, 4X 175?F  8210G087E 0 psi 150psi 150psi 125psi  6DYN5 — — — — 
Normally Closed, — Steel Body - NBR Gaskets 
W іп 0.35 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F 8262Н006 0 psi 185 psi 180psi 120psi 6WTP1 = = = = 
М” Asin 0.06 F 1, 2,3, 35, 4, 4X 180?F 8262Н080 0 psi 750 psi 750 psi 725psi 6WTV1 — — — — ^ | 
Ж” Әріп 0.21 Н 1,2,3,35,4,4Х 180?F 82629086 0 psi — — — — 235 psi 160psi 160psi 6М/ТН9 LA 
VW Yin 0.35 F 1,2,3, 35, 4, 4Х 180 °Е 8262Н007 0 psi 185] psi  180psi  90psi 6WTP2 — — — — 
W Vein 0.35 H 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 8262Н007 0 psi — — — 130psi 110 рѕї 90psi  6WTR6 6WTR9 
Va" Yin 0.52 F {, 2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 82629220 0 psi 2101 psi 200psi 145 psi 6WTR2 — — -- — 
Ys" Rein 0.73 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180°Е 82629226 0 psi 100psi  100psi 100 рѕї 6WTR3 — — — — 
V  9$in 0.88 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 8262Н230 0 psi 90 psi 90 psi 90psi — 6WTRA — — — — 
3€ Ain 15 F 1,2,3, 35, 4, АХ 150?F 482100036 5 psi — — — — 40 psi —40psi Not Rated 6DYN1 
3 Ain 15 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180?F 82106036 5 psi 150psi 125 psi Not Rated 30К91 — — — — 
Yo" Tin 22 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180°Е 82106037 5 psi 150 psi 125 psi Мої Rated 3UK93 — — — == 
Ж in 40 F 1,2,3,35,4,4Х 150?F 82106087 0 рві -- -- — 40 psi —40psi NotRated 5LE99 
Ж Фі 40 E 1,2,3, 35, 4, 4X 175^F 82106087 0 psi 150psi 150 рѕі 125 рѕї 31105 = = = = 
y %п 45 F  1.2.3,35,4,4X 150°Е 82106088 0 psi - = 40psi 40psi NotRated 5LU13 
3 Яі 45 F 1,2,3, 35, 4, 4X 1759: 82106088 0 psi 1507 psi 150 psi 125] psi — 3UL07 = = == E 
il Tin 13.0 F 1,2,3,35,4,4Х 180°F 82100089 0 рві 150 psi 125psi 125 рвбі —5JC50 — — — — 
Normally Open, Brass Body - DIN Connection - NBR Gaskets 
1 Жіп 22.5 F 1, 2,3, 35, 4, 4X 180?F 56082100032 5 psi = = = — 125 psi 125psi 125psi — 6FAY7 
Normally Üpen, Brass Body - NBR Gaskets - 
V Yin 0.35 H 1,2,3,35,4,4Х 1809: 8262Н129 0 рві 160psi 145 psi  70psi 39Р476 — — — — 
VW Yin 0.06 F 1,2,3, 35, 4, 4Х 180 °Е — 8262H260 0 psi 750 [ psi 750 psi 7501 psi 39Р477 -- -- -- 
W' Узап 0.06 H 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 82629260 0 psi — 650 psi 650 psi 400psi 39Р478 
ИМ” Yin 0.21 H 1,2,3,35,4,4Х 180?F 8262Н261 0 рві 275] psi 230 psi 180; psi 39P479 — — — — 
Ж” Vein 0.35 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 82629262 0 psi 160 0 psi 145 5 psi 125 psi 39Р481 E — — 
И' Yin 0.35 H 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 8262Н262 0 psi — — 100 psi 100psi  70psi 39Р480 
Ж” Yin 0.54 Е 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 8262Н263 0 psi 90р psi 90р psi —70psi 39P482 — — — — 2LBH5 
М” zin 0.96 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F 8262265 0 psi 30 0 psi 30 psi 30 0 psi 39P483 — — — — 
Ж” Әріп 0.96 Н 1,2,3,35,4,4Х 180?F 82629265 0 psi — — 20psi  17psi  17psi 39Р484 
39 hin 30 F 1,2,3, 35, 4, АХ 150?F 482100033 0 psi — — 125 psi 125psi 80 psi 2LBH6 
%” hin 30 Е 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 821086033 0 psi 150] р5ї 150 si 125] psi — 3UK85 = = = = 
A Rin 46 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е  8210G033VH 0 psi 15 psi Not Rated 4EKZ7 = — — — 
W %п 40 F 1,2,3,35,4,4Х 150?F 82100034 0 psi — — {25psi 125psi 80psi 21ВН4 
Ж in 40 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 482100034 0 psi 150 psi 1501 psi 1251 psi 3UK87 — = = = 
W %п 4.0 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 82106012 5 psi 250psi 200psi 200psi 6DYL7 — — — — 
y Yin 5.5 F 1,2,3,36,4,4Х 150^F 82106035 0 psi - — | 25psi 125psi 80psi 21ВН5 
Я” Yin 55 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180°Е 82106035 0 psi 1507 psi —150 psi 125] psi — 30К89 = 
М'“ An 65 ІЗ 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 82106013 5 psi 250 psi 200 рѕі 200psi  6DYL8 — — — — 
1" 1іп 13.0 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180?F 82108057 0 psi 125 psi 125 рѕі 125psi  4KY35 — — — — 
1” {in 13.0 F 1,2,3,35,4,4Х 1809: 82106014 5 рві 150 р psi 150 psi 125 p psi 4ЕКҮ9 
T Tin 13.0 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180°Е 82100014 5 psi — — 125 psi 125psi 125psi ДЕМҒІ 
1W 1¥%in 15.0 F 1, 2,3, 35, 4, 4X 1809: 82106018 5 psi 150] psi 150 psi 125] psi —4EMF6 — 
15 Тиіп 225 F 1,2,3, 35, 4, 4X 1809: 82108059 0 psi 125 psi 125 рѕі 125psi  4KY36 — — — — 
TW 1i4^in 22.5 F 1,2,3,35,4,4Х 1809: 82106032 5 psi 150psi 150 рѕі 125psi 4ЕКҮ8 — — — — 
27 1% in 43.0 f 1,2,3, 35, 4, 4X 180°Е 82106103 5 psi 125 psi 125 рѕі 125psi ДЕКҮТ — — — — 
2%" 1%in 45.0 E 1,2,3,35,4,4Х 1809: 82106104 5 psi 125 psi 125 рѕі 125psi  6DYPO — — — — 
Normally Open, Stainless Steel Body - NBR Gaskets 
Ж” іп 0.35 F 1,2,3,35,4,4Х 180?F 8262Н138 0 рві 145psi 145psi 125 рѕі 839Р485 — — — — 
Y Жіп 30 F  1,2,3,35,4,4X 180^F 82100030 Opsi | 150psi 150рві 100psi  3UK83 = = = = 4EKY9 
ИМИ“ Kin 30 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180°F 82106038 0 psi 150 psi 150 рѕі 100psi  3UK95 — — — — 
continued | 4 
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PLUMBING Scan. Order. Done. == 
Solenoid Valves Details on page A1. 


ASCO Red-Ha? 
2- and 3-Way General-Purpose Solenoid Valves 


120V AC 24VDC 
Coil Min. Oper. | Max. Operating Pressure Diff. Max. Operating Pressure Diff. 

Pipe Orifice Insulation NEMA Max Fluid Mfr. Press. Air/ Item Air/ Item 

Size Dia. Cv Class Rating Temp. Model Differential |InertGas Water — Light Oil No Inert Gas Water Light Oil No 

3-Way/2-Position 

Normally Closed, Brass Body - NBR Gaskets 

W ain 0.06 F 1,2,3,35,4,4Х 180 °Е 83206132 0 psi 200 psi 200 psi 200psi 24W635 — — — — 

Ж” vsin 0.09 Е 1,2,3, 35, 4, 4Х 150 °Е 83206182 0 psi — — — — 160 psi 160psi 160рві 24W643 

Ж” vsin 0.09 F 1,2,3,35,4, 4X 200^F 83206182 0 psi 210psi 225psi 225psi 440295 — — — — 

Ж” Эіп 0.12 F 1,2,3, 35, 4, 4Х 1509: 83206184 0 psi — — — — 150 рѕї 150 рѕі 150psi 24W628 

Ж” Әріп 0.12 F 1,2,3,35,4,4Х 200?F 83200089 0 psi 110рві 110 psi 110 psi 440291 — — — — 

W ріп 0.12 F 1,2,3,35,4,4Х 200?F 8320G184M0 0 psi 150psi 150 рѕі 150рві 440296 — = = — 

Ж” Әріп 0.12 F 1,2,3, 35, 4, 4X 200 °Е 83206184MS  Opsi 150 psi 150 psi 150 psi 440297 = = = = 

%” hin 25 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180?F 83160054 10 psi 150psi 125 psi Not Rated 24W665 — — — — 
4ELF8 Ж” іп 25 F 1,2,3,35.4,4Х 180°F 83166014 10psi | 250psi 250 psi NotRated 44U286 | — = = = 

Ww hin 32 Е 1,2,3, 35, 4, 4Х 180 °Е 83166064 10 psi 150psi 125 psi Not Rated 24W630 = = — — 

"Kin 32 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180^F 83166024 10 psi 250psi 250 рѕі Not Rated 24W672 = = = = 

ys esin 48 F 1,2,3, 35, 4, 4X 1809: 83166074 10 psi 150psi 125 psi Not Rated 24W676 — — — — 

T Тіп 125 Е 1,2,3,35,4,4Х 180^F 83166034 10 psi 150psi 125 psi NotRated 24W675 — — — — 

Normally Open, Brass Body - NBR Gaskets 

Vf Ysin 0.06 F 1,2,3,35,4, 4X 180 °Е 83206136 0 psi 200 psi 200 psi 200psi 24W633 = = = = 

Y Yin 0.06 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °Е 83200136М5 0 psi 200 psi 200 рѕі 200 рѕї 440293 = = = — 

Ж” vsin 0.09 F 1,2,3,35,4,4Х 200?F 83206192 0 psi 235 psi 250psi 250psi 24W639 = = = — 

ҮЗ ріп 0.12 F 1,2,3,35,4,4Х 200 °Е 83206194 0 psi 150psi 140 psi 140рві 24W634 — — — — 

A hin 25 F 1,2,3, 35, 4, АХ 180*F 83166016 10 psi 250 psi 250 рѕі Not Rated 440287 = = = = 

Universal, Brass Body - NBR Gaskets 

Ж Yeain 0.06 F 1,2,3,35,4,4Х 140%: 83206130 0 рві 175 psi 175 рѕі 175psi 440292 = = = — 

Universal, Plastic Body - Buna-N Gaskets 

Ж” Vein 0.07 1,2,3,35,4,4Х 130 °Е 83600071 0 psi 100 psi 100 psi = 44U314 = = = — 

Universal, Stainless Steel Body - NBR Gaskets І 

Ж” Yin 0.12 Е 1,2,3, 35, 4, 4Х 200 °Е 83206200 5 psi 100 psi  100psi  100psi ДЕГЕ8 — — — = 

S A2-Posltion, Universal, Brass Body - NBR Gaskets 

Ж” Әріп 0.12 F 1,2,3,35,4,4Х 1509: 83206174 0 рві -- -- -- — 60psi 60psi  60psi 440294 


2-Way Normally Closed Dust Collector Solenoid Valves 


High-flow aluminum valves use a powerful pulse of air to separate dust and particulate from 
filters and bags. NBR gasket. Remote pilot valves require separate solenoid valves. Integral 

pilot valves feature watertight type molded epoxy solenoid coils with 1⁄2" conduit hub. Coil 5LU48 
included. Valves have NPT pipe connections (except 5LU48 is compression connection). 


| ASCO Red-Hat 


Coil Min. Operating Max. Operating 
Pipe Orifice Insulation NEMA Pressure Pressure Differential Max. Fluid Mtr. Item 51051 5LU53 
Size Dia. Cv Class Rating Differential Air/Inert Gas Temp. Voltage Watts Model No. 

Dust Collector Solenoid Valve For Use With Mfr. Item 
“Yin 1¥%in 15.0 F 1, 2, 3, 3S, 4, 4X 5 psi 125 psi 150?F 120/АС 6.1W 83530052 5148 Grainger Item Number Model Мо. 
iin 1%in 20.0 F 1, 2, 3, 3S, 4, and 4X 5 psi 125 psi 185?F 120/АС 6.1W 83530041 51050 Solenoid Valve Rebuild Kits 

1¥%in  2in 53.0 F 1, 2, 3, 35, 4, 4X 5 psi 125 psi 150°F 120/АС 10.1 W 8353J039 50052 3UK31, 5LU47 96875  5LU53 

Remote Piloted Dust Collector Valve 51052 322108 51054 
3^ in 3^ in 10.5 — = 5 psi 125 psi 185 °F — — 983530033 51047 3UK32, 5LU49 200262 5LU55 
lin 1йіп 200 — — 5 psi 125 psi 185 °F — — 983530035 51049 51048, 50050 316563 50056 

10 іп  2in 53.0 — — 10 psi 125 psi 185 °F = — 8353Н038 50051 51051 276886 50057 

2-Way Normally Closed Slow-Closing ASSA Red-Haf 
3UL37 Solenoid Valves Max, 
i . о Міп. Operatin 
= Max. fluid temp.: 180°F Coil Operating Pressure 
a Brass body Pipe Orifice Insulation NEMA Pressure Differential Mfr. Item 
` 3 Size Dia. Cv Class Rating Differential Water Voltage Watts Model No. 
Slow-closing design Slow Closing Solenoid Valve т s 
іп Asin 3.0 F 5 psi 150 psi 120/АС 6.1W 82216001 31135 
reduces the pressure Yin Asin 3.5 F 5 bal 150 РЫ 120VAC 6.1W 82216003 3036 
ыа аме 2112027 
іп іп 11. FF psi psi : 
water hammer to а level уту 130 6—35. 4, 4—2 5—1 Журе —120V AC &TW 82218009  3UL39 
that eliminates the need чут тиіп 240 F 5 psi {50psi 120/АС 6.1 W 82210011 30140 
4EMD4 for suppressors or other 2in 1% in 36.0 F 5 psi 150psi 120V АС 6.11/ 82216013  3UL41 
ms Slow Closing Hot Water Solenoid Valve 
controls. Coil included. win Asin 35 — 1,2,3,  5psi — 120VAC 6.1 W 8221G003HW 4ЕМ04 
3UL38 Tin Tin 11.5 F 35,4,4Х Б5р — 120V AC 6.1 W 82216007HW 51030 


Min. Operating 


Low-Pressure Normally Closed and ASSO Red-Hat 
5- Normally Open Solenoid Valves мах, 


= Bras body wiii NBA gasket Pipe Orifi Insulation NEMA Preseure Differential НОМ Mf It 
i i i іре “пісе nsulation ressure Differentia ul T. em 
Ideal for dispensing, collating, Size Dia. Cv Class Rating Differential Water Temp. Voltage Watts Model No. 
gas shutoff, vacuum holding, and ‘Solenoid Valve, Normally Open 
tank draining. Normally open Фіп Asin 22 F 7 Opsi  i5psi 200*F 120VAC20.i W 80300077  2HTR4 
E valves operate at low pressures Уі %in 55 F ay dk Opsi — 2psi 180°F 120VAC10.1W 80306083 — 2HTRS 
j inj ired: Solenoid Valve, Normally Closed ze 
with no minimum required; мей Yin sin 1.8 F 423 брі  5рі 180°Е 120\АС 61W 80300010 2НТРТ 
suited for venting systems. Coil Yin % in 1.8 F ag Gay Opsi 15 psi 200 °F 120V mE W 508 2HTP8 
à ir Win Vei 28 ЕЁ (44X Opsi  6psi 125 °F 120V AC 6.1 W 80300016 2НТР9 
| included. CSA and CE Certified; — —77—7505—58— —F 7 Opsi 15 psi 200 *F 120V AC-16.1 W 80300017 2НТЕ1 
4s iE Bm EE eee 
i Ain Yin Я 4, psi psi ki A 
2HTP7 сара. апа CSA Medium Vacuum Solenoid Valve, Normally Closed 
m ептео. Yin %in 18 Е 05% Opsi — 180 °F 120V AC 10.1 W8030G013VM 4EKU3 
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PLUMBING 


1-pc. molded epoxy coil enclosures have built-in v2" 


Solenoid Valves 

12VDC, 24VAC, and 240VAC General-Purpose Solenoid Valves ASVA 
3-WAY 

Have 3 pipe connections and 2 orifices that alter- Red-Ha? 


NPT conduit hubs with strain relief. Normally open 
valves close when energized. Normally closed valves 
open when energized. 


2-WAY 

High-flow valves for liquid, corrosive, and air/inert 
gas service in applications such as car washes, air 
compressors, pumps, laundry equipment, and indus- 
trial water control. 


nately apply pressure to and exhaust pressure from 
valve actuators and single-acting cylinders. 
3-WAY UNIVERSAL 


Can connect as either normally open or normally 
closed to select or direct fluids to different ports. 


Max. Oper. 
Coil Max. Min. Oper. Press. Differential 2HTX6 
Pipe Orifice Insul. NEMA Fluid Press. — Air/Inert Light Mfr. Item 
Size Ша. Су Class Rating Temp. Differential| Gas ^ Water Oil Model No. 


2-Way/2-Position, Normally Closed, Brass Body - FKM Gaskets 
24V AC 


Yin J&in 119 F 4, 4X 180°F Opsi 
aay ee Normally Closed, Brass Body - NBR Gaskets 
12VD 
ww Ип 035 H 180°F Opsi 
Жіп ri 021 H 180*F 0р5 
Wm Jin 035 H 180*F Opsi 
Wein 021 Н 180*F Opsi 
IRE = 
віп ) 50 °F psi 
үл Яп 40 F "”%9%44Х-{50°_ Opsi 
%in 40 F 180*F — 5 psi 
Xin 50 F 180*F Opsi 
ип “Жіп 50 F 180*F 5 psi 
Win 65 F 150*F 5 psi 
и x in 13.0 F 150?F 5 psi 
4]60V AC 
ШАЛ win 0.35 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °F 0 psi 
AV AC 
win Yin 0.35 F 180 °F 0 psi 
ит тіп 073 F 180 °F 0 psi 
7оіп 073 F 180 °F 0 psi 
in in 3.0 F 180 °F 5 psi 
Kin 40 F 180*F Opsi 
wm іп 40 F 180*F 5 psi 
Asin 22 F 180 °Е 5 psi 
| [маме io 
“in yin 50 F 180*F 5 psi 
іп iin 13.0 F 180*F 5 psi 
Tin 130 F 180*F Opsi 
Ti їйїп 150 F 180*F — 5 psi 
ium ii 225 F 180*F 5 psi 
twin 225 F 180*F Opsi 
2m 1t%in 430 F 180*F 5рві 
240V AC 
үп іп 006 T 180°F — 0 psi 
Yin 035 H 180*F Opsi 
win 035 F 180*F Opsi 
Win Sein 052 F 180*F Opsi 
оо Тап 07 F 180*F Opsi 
Wi hn 30 F 180*F — 5 psi 
Rin 40 — F2 938.4, 4X 189 sr — 5 psi 
Win Asin 22 F 180*F 5 psi 
win 40 F 180*F Opsi 
Xm i 50 F 180*F 5 psi 
Xin 50 F 180*F Opsi 
Tm iin 130 F 180*F — 5 psi 


2 
Tin Tin 130 Е 1,2,3,35,4,4X 180 °F 0 psi 
2-Way/2-Position, Normally Open, Brass Body - NBR Gaskets 
24V AC 
Yin Yin 55 F 1,2,3, 35, 4, 4X 180 °F 0 psi 
3-Way/2-Position, Normally Closed, Brass Body 
24/60V AC 
Yin Vein 0.09 F 4 180 °F 0 psi 
3-Way/2-Position, Normally Closed, Brass Body - NBR Gaskets 
12V DC 
% in Yin 0.02 F 


140 °F 0 psi 
vsin 0.09 F F 


1, 2, 3, 35, 4, 4X 150 °F 0 psi 


3-Way/2-Position, Normally Closed, Stainless Steel Body - NBR Gaskets 


24V DC PS 

Ип Әсіп 0.12 Е 1,2,3, 35, 4, 4X_ 200 °F 0 psi 
3-Way/2-Position, Universal, Brass Body - NBR Gaskets 
12V DC 


Yin Yasin 0.06 F 1,2,3,35,4,4Х 120°F O psi 125 psi 125 psi 125 psi 83206130 — 4ELD3 
24V AC 

Yin Vein 009 F 1,2,3,35,4,4Х 180%Ғ 0 psi 100 psi 100psi 100 psi 8320G001 — 4ELD2 
24V DC 

Yin Vein 0.09 F 1.23.38. 4, 4x 120 °F 0 psi 65psi 65psi 65 psi 8320G001 440289 
Ип æn 012 F ^"^^""^*" 150 °F 0 psi 60 psi 60psi 60 psi 83206174 440294 

Coil Min. Oper. Max. Oper. | | 
Pipe Orifice Insul. NEMA Press. | Press. Differential | Max. Fluid Temp. Mfr. Item 


Size Dia. Cv Class Rating Differential | Hot Water Steam Hot Water Steam | Watts Model Мо. 
2-Way/2-Position, Normally Closed, Steam and Hot Water, Brass Body 


24V AC 
Yin Ain 88 Н 1,2,3,35,4,4X  5psi 150 psi 
240V AC 
Yin Yin 88 Н 1,2,3,35,4,4Х 5psi 150 psi 


ra Normally Closed, Stainless Steel Body - NBR Gaskets 


135 psi 126 psi 80psi |SC8256B045V 4ELA1 


130 psi 110psi 95psi | 8262H002  6WTU2 
235 psi 160 рві 160psi | 8262H014  6WTUS 
130 psi 110 рві 90psi | 8262H022  6WIT7 
235 psi 160 рві 60psi | 8262H020  6WTUO 
40psi 40psi NotRated| 82106003 4ЕКІЛ 
125 psi 100 рві 100psi | 82100001 4ЕКТ9 
40psi 40psi NotRated| 82100094  2HTX6 
125 psi 100psi 100psi | 8210G002 2НТХ5 
40psi 40psi NotRated| 82100095 4ЕКШ7 
100 psi 90psi 75psi | 82106009  4EKU8 
125 psi 125 psi 125 psi 82100003 — 4EKV9 
125 psi 125 psi 125 psi 82100004 ДЕКР5 AEKV6 


185 psi 180psi  90psi 8262H022  6WTR7 


185 psi 180 psi 120 psi 8262H002  6WTN2 
100 psi 100psi 100 psi 8262H208 — 6WTT9 
100 psi 100psi 100 psi |OFKF8262H208 67АК6 
200 psi 150psi 135 psi 82100001 4ЕК02 
150 psi 150 psi NotRated| 82100094 2НТҮ1 
200 psi 150psi 135 psi 82100002 2НТХ4 
150 psi 125 psi NotRated| 82100015  4EKT7 
150 psi 150 psi NotRated| 50821060094 6ҒА72 
150 psi 150 psi NotRated| 82100095 2НТХ7 
125 psi 125 psi 125 psi 82100009 4EKV6 
150 psi 150psi 100 psi 82100004 ДЕКР1 
150 psi 125 psi 125 psi 82100054 брҮМ2 
150 psi 150 psi 100 psi 82100008 4ЕКМ8 
150 psi 150 psi 100 psi 82106022 ДЕКМА 
150 psi 125 psi 125 psi 82100056 — 6DYN3 
150psi 125psi  90psi 82106100 6DYN9 


6WTN3 


750 psi 750 psi 725 psi 8262H001  6WTN3 
185 psi 180psi 120 psi 82629002  6WTUA 
185 psi 180psi 90 psi 8262H022 — 6WTR& 
210psi 200psi 145 psi 8262H202  6WITI 
100 psi 100psi 100 psi 8262H208 — 6WTT8 
200psi 150psi 135 psi 82100001 — 4EKUS 
200psi 150psi 135 psi 8210G002 ДЕКВ2 
150psi 125 psi NotRated| 82106015 4ЕКТ4 
150psi 150psi NotRated| 82106094 4ЕКТ5 
125 psi 125 psi 125 psi 8210G009 — 4EKV7 
150 psi 150psi NotRated| 82106095 ДЕКЏ9 
150 psi 150psi 100 psi 82100004 ДЕКВ1 


150 psi 125 psi 125 psi 82106089 —6DYN6 


150 psi 150 psi 125 psi 82106035 — 6DYNO 


145 psi 145 psi 145 psi | SCB356A002V 440336 AELCS 


550psi 600psi 600рві | 83204100  4ELC9 
160 рві 160psi 160psi | 83206182  4ELD1 


115 psi_ 115 psi 115 psi 83206202 440301 


6WTV9 


125 рї] 210 °F 353 °F [10.1 W 82206409 6BWTV9 
125 рї] 210 °F 353 °F [10.1 W 8220G4096WTWO 
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Intrinsically-Safe Solenoid Valves Details on page A1. 
ASVA Red-Hat® Max. Min. Oper. Max. Oper. Press. Differential 
Sie Dia. C Rating Temp. Ditfereniial Inert баз Water OI Vol Model — No. 
- - - ize ia. ү ating emp. Differential Inert Gas ater І oltage iode! 0. 
2 : 3 3 апа 4 Way ИШЕТ EE ps ТА © Ein үріпінзе Stee! LT MTM 90psi [20V AC EF8262H007 6М/ТТ2 
H H ^in V&in 0.353, 35, 4, 4X, 6, 6P, 7, Ы рві psi psi psi 
Intrinsically-Safe 2-Way/2-Position, Normally Closed, Brass Body - FKM Gaskets _ . 3 
S І id V. І Tin Tin 13.0 180°F  5psi 150psi 150psi 100рві 120V AC EF8210G004V 6ҒАХ2 
olenol alves Т ту in22.5 1,2, 3,35, 4, 4X, 7,9 180°F Opsi | 150psi 125psi 125 psi 120V AC EF8210G056V GFAX7 
= Coil insulation class: F, except 44U332 2in 1% in 43.0 180 °Е  5psi | 150 psi 125psi  90psi 120У АС EF8210G100V 6ҒАҮ1 
" S; f, ехсер А На 2: Positions Normally Closed, Brass Body - NBR Gaskets 
2... ты poe e eE E DE E D 
i iM-in 1/4" j в in Ы рві psi psi psi F 
Coil enclosures have a built-in 2" NPT conduit hub Win 0355 «c 4 4x,6,6p 7, 9180F Ор! 185 psi 180psi 90psi (20V AC EF8262H022 6WTPS 
with strain relief. Designed to contain internal explo- и ш ы: D psi 110 psi 200 psi s psi ae ГӨРЕН? LAG 
i " i 5» in ki si psi si psi 
sions without causing an external hazard for Type 7 %o in 0.88 180°F —Opsi | 90 psi 90 al 90 psi 120VAC EF8262H212 8WTRi 
Class 1, Division 1 and 2, Groups A, B, C, and D gases Ain 1.5 180?F  5psi |150рві 125 psi Not Rated AD EG 3UL02 
Vici т іп 3.0 180°F Opsi | 150psi 150рві Not Rated 120V АС EF8210G093 30112 
or vapors. Type 9 Class 2, Division 1 and 2, Groups E, Фіп-% in 30 180°F  5psi |200psi 150 ра 135 psi 120/ АС ЕҒ82100001 20К50 
F, апа G. Normally closed valves close when de-ener- 2 in 50 m T бра 30 psi 300 psi mu psi ІЗІН an ЕРШЕ ШЕ 
i ый il ‘ein 2. y psi psi psi Not Rate 
gized. Normally open valves open when de-energized. Kin 40 150*F 5psi | 125psi 100psi 100 psi 124V DC EF8210G002 5.012 
2-WAY Yin %in 4.0 1807F Opsi 150рві 150 psi Not Rated 120V АС EF8210G094 30115 
mina) 75°F ani — B00 pst 300 si 300 pst 120V AC EFE2 106007 UK? 
j igh- iqui j i &in 4. Ы psi psi psi psi 
Provide high flow levels for liquid, corrosive, and air/ Vin 50 344x79 180°F 5psi |125psi 125psi 125 psi 120/ АС EF8210G009 30К72 
inert gas service. Yin 5.0 PGA ty 180°F Opsi | 150 psi_ 150 psi Not Rated 120V AC EF8210G095 34121 
34in Ain 6.5 150°F  5psi | 125psi 125psi 125psi |24V DC EF8210G003 4EKUG 
3-WAY Ain 6.5 180°F  5psi | 250psi 150psi 100psi 120V А0 заш Eu 
Е : P Жіп 6.0 200°F Opsi | 350psi 300psi 200psi 120V AC EF8210G026  5JC60 
Have 3 pipe connections and 2 orifices that alternately In din 130 180*F  5psi | 150psi 150рві 100рві 120/ АС EF8210G004 3UK61 
apply pressure to and exhaust pressure from a valve 3 {in 13.0 180?F  0psi 150psi 125 psi 125 psi 120V АС EF8210G054 5/042 
actuator or single-acting cylinder. For Quick-Exhaust/ [К “+ Vin 15.0 180°F  5psi 150psi 150psi 100psi 120/ АС EF8210G008 3UK69 
Universal models air is exhausted through the exhaust 1 іп 22.5 180°F  5psi 150psi 150psi 100рві 120/ АС EF8210G022 3UK80 
ifice to duickiy shift coniralvaWes't Е 156 ae 1A in 22.5 1807F Opsi | 150 psi_ 125 ра 125 psi 120V AC EF8210G056 51048 
orifice to quickly snitt contro! valves 10 U psi. 114in22.5 1,2,3, 35,4, 4X, 7, 9 180°F Opsi 150рві 125psi 125рві 240V AC EF8210G056  6FAXG 
9 in tin 43.0 — 344X7,9 180% psi 150 psi 125 psi 90psi 120V АС ЕЕ82106100 30126 
4-WAY alte SURE 2 3, 55, UL ЛАНДЫ = psi Е EE 50 psi 50 psi |24VDC EF8210G100 6ҒАҮ0 
H H Л ay/2-Position, ormally Close 2111655 Steel Body - аѕке! 
Have 4 pipe connections, 1 pressure inlet, and 2 ., tain Moin 0.523, 35, 4, 4X, 6, 6P,7,9180°F Opsi | 210 psi 200psi 145 psi [20V AC EF8262H220 6WITA 
cylinder ports that provide pressure to a double-acting " Msi in 22 180°F  5psi | 150 psi_ 125 psi Not Rated 120V Е EF82106037 3UK94 
; А біп іп 4.0 150?F Opsi | 40psi 40psi NotRated 24/00 ЕҒ82100087 51010 
cylinder or actuator. A single outlet exhausts pressure Sein 40 $,4,4X7,9 75° 005 150 ps 150 ps 125 psi 120/ AC EFB2106087 306 
from the cylinders. % in іп 4.5 1755: Opsi |150рві 150psi 125psi 120/ АС EF8210G088 30.08 
іп 4.5 1,2, 3,38, 4, 4X, 7,9 150 °F 0 psi 40psi 40psi Not Rated 24/ DC ЕҒ82100088 6ҒАХ8 
iin iin 13.0 180 °F 150 psi 125 psi 125 psi 120V AC EF8210G089  6FAX9 
2-Way/2-Position, Normally Open, Brass Body - А В Gaskels 
Yin %іп 3.0 18094 Opsi | 150psi 150psi 125 рѕі 120/ АС EF8210G033 30К86 
Yin %іп 40 3,4,4X,7,9 180°F Opsi 150рві 150psi 125psi 120V AC EF8210G034 3UK88 
Yin Ain 5.5 180?F Opsi | 150psi 150psi 125 psi 120/ AC EF8210G035 30К90 
Tin Тіп 13.0 1,2,3, 35,4,4Х,7,9 180 ^F — 5psi | 150psi 150psi 125psi 120V AC EF8210G014 6ҒАХЗ 
2-Way/2-Position, Normally Open, Stainless Steel Body - NBR Gaskets 
Yin %іп 30 — 3,4,4X,7,9  180°F Opsi | 150psi 150psi 100рві 120/ AC EF8210G030 4ЕК72 
Hin 3.0 4 5 3 36, 4 4x 7,9190, Opsi |150psi 150рві 100psi 120V AC EFS2106038 6ҒАХ4 
34in іп 3.0 150*F Opsi | 125 рѕі 125psi 80psi |24V DC EF8210G038 6ҒАХ5 
Yin 3.0 3,4,4Х,7,9 180°Е Opsi | 150psi 150рві 100рві 120/ АС EF8210G038 30К96 
3-Way/2-Position, Normally Closed, 316 Stainless Steel Body - FKM Gaskets 
Yin sin 1.5 3, 3S, 4, AX, 6, 6P. 7, 913097  Opsi 130 psi  — _ Мої Rated |24V DC EV8316G381 241/660 
Yin %in 4.0 130?F Opsi | 130psi -- NotRated 24/00 EV8316G384 24W663 
$-Way/2 Position, Normally Closed, 316 Stainless Steel Body - NBR Gaskets 
жіп fin 183 36 4 4x 6p, 7, 9190... Opsi |130psi -- Мої Rated /24V DC EV83166382 24W642 
Ye in 3873, 140°F 15 рѕі | 150 рѕї -- NotRated 24/ DC EVX8316G382 440333 
Say Бай ілі Normally Closed, Brass Body - NBR Gaskets 
Vie in 0 200?F Opsi | 210 psi_ 225 рѕі 225psi 120V AC EF8320G182 440321 
Ths in 0.09 150°F Opsi | 160psi 160psi 160рві |24V DC EF8320G182 440322 
Vain 35 in 0.12 150?F Opsi 115 рѕї 115 рѕї 115 рѕїі |24VDC EF8320G184  4ELC8 
S Yin 0.2 180°F  5psi | 150psi 150psi 95psi 120/ АС EF8317G035 30183 
зїп 0.123 4c д 4x 6, 6P, 7,9200.- Opsi 1501 150р! 150 psi T2OVAC EF8320G184  3ULO6 
Mesin 1.5 149°F Opsi | 130psi Not Rated 24V DC EF8316H301 бҮЕКЗ 
Asin 1.8 140°F 5psi | 150 psi Not Rated (24V 0С EF8316G302 440317 
Y in іп 08 180?F 10psi | 200 psi 200] psi 200 рѕі 120V АС EF83216002 30М07 
SI^ Sein 2.5 1807F {Opsi | 150рві 125 psi Not Rated 120V AC EF8316G054 24W650 
Yin 2.5 180?F 10psi | 125psi 125 psi NotRated|24V DC EF8316G054 440315 
3-Way/2-Position, Normally Closed, Stainless Steel Body - NBR Gaskets 
3» in 0.12 150?F Opsi 115рві 115 рѕі 115psi [24V 0С EF8320G202 — 4ELC7 
in 2іһ 0.122 ac 4 4x gp, 7,9200.F Opsi 150рві 150рві 150 psi 1207 AC EF83206202  4ELCB 
Win 0,25% 200*F Opsi | 85psi 85psi  85psi 120/АС EF8320G203 440324 
Увіп 0.25 150?F Opsi | 60psi 60psi 60psi 24/00 EF8320G203 440325 
3-Way/2-Position, Universal, 316 Stainless Steel Body - NBR Gaskets _ 
Vain "віп 0.083, 35, 4, 4X, 6, 6P, 7,9140°F Opsi | 150 psi Not Rated [24V ОС EV8314G301 24W645 
3-Way/2-Position, Universal, Brass Body- ИВЕ Gaskets 
1/20 in0.06 Opsi | 130psi -- NotRated|24V DC EF8314H300  6YEH6 
TAs in 0.06 HIF 5psi | 130psi —  NotRated|24V DC EF8317H307 6ҮЕК4 
Vis in 0.09 200°F Opsi |130psi 125psi 130psi 120V АС EF8320G1/2 3UL90 
3» in 0.12 200°F Opsi | 100psi 100psi 100psi 120V АС EF8320G1/4 3UL92 
Vin зіп 0.123, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9200 °F Opsi | 100psi 100psi 100psi 120V ACEF8320G174MS 440319 
3» in 0.12 200°F Opsi | 50psi 50psi  50psi 120/ АС EF8320G176 440320 
Vein 0.25 200°F Opsi | 50psi 50psi  50psi 240VAC EF8320G176 4ELD4 
Жіп 0.49 176°F Opsi | 150psi 150psi 150рві 120V AC EF8327G041 440326 
Win 0.49 176?F Opsi | 150psi 150рві 150рві 24/00 EF8327G041 440327 
3-Way/2-Position, Universal, Stainless Steel Body - NBR Gaskets 
Ths in 0.08 140?F Opsi | 150psi_ -- NotRated|24V DC EF8314G301 24W624 
44U321 Міп 3&in 0.123, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9200 °F Opsi | 100psi 100psi 100 рві 120/ АС EF8320G200 4ELD9 
Увіп 0.25 200°F Opsi | 50psi 50psi  50psi 120/ АС EF8320G201 440323 
4-Way/2-Position, Brass Body - FKM Gaskets 
ein Vein 073, 35, 4, 4X, 6, ӨР, 7, 9160 ^F Opsi | 125psi 125psi 125 psi [120V AC EF8342G022 440328 
4-Way -Position, Brass Body - NBR Gaskets 
Max. Oper. “ie in 0.09 180?F  10psi 150psi 150 0 psi 150psi 120V AC EF8345G001 3UM18 
Press. Max. Vein 0.09 180°F 0psi | 150 psi Not Rated 120V АС EF8345H003 30М31 
Min. Oper. | Differential | Fluid Temp. Vain Y2 in 0.09 180 °Е 10psi | 150psi 150psi 150psi 120V AC EFHT8345G001 440332 
Pipe Orifice NEMA Press. | Hot Hot Item Yin 0.7 160?F Opsi 125 psi 100 рѕї 100рві 120V АС EF8342G001  5JC54 
Size Dia. Cv Rating Differential Water Steam, Water Steam Watts Мо. Yin 0.7 3.38.4. 4X. 6, 6P 7, 9160F Opsi | 125psi 100 psi 100psi 1201 ACEF8342G001MS 4ELD6 
2-Way/2-Position, Normally Closed, ааш. Brass Body VA Q8 mS US S140 °F TO0psi | 150 рәї — — Not Rated |24V 0 a 440330 
"ET я a ә Yi in 0.7 160?F Opsi | 125psi 100psi 100psi 120/ АС EF8342G003 5.1058 
Min Жіп 473,7,9 5р5 psi psi 210 °F 353 °F/10.1 WEWTVE з, in hin 14 180 °F ры 150 psi 125 psi 125 psi 120V AC EF83446072 4ELD8 
eam А a ° іп 14 150?F 0psi | 125 рѕі 125 рѕі 125 psi |24V DC ЕЕ83446072 440329 
Tin fin 1353,7,9 Әрі | pi psi |210 °F 353 ^F 10.1 W4EMCB т yin 14 180*F {Opsi | 150 psi 125psi 125 psi 120/ AC EF83446074 3UM16 
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ASCO Red-Hat 
2-Way Combustion Shut-Off Valves 


"m i 4KY46 
» Coil insulation class: F FUEL GAS SOLENOID WITH TEST PORT 
Typical combustible media include natural gas and For control of commercial and industrial gas 
oil. burners. 1⁄4" NPT downstream pipe tap with plug for 
Note: Units with Mfr. Models starting with JB һауе a junction box testing. 
connection. Mfr. Models starting with SC are DIN connection. FUEL OIL SOLENOID 
AIR AND FUEL GAS SOLENOID Combustion valves are for the control of both light 
Lightweight, provide high flow, and ideal for low and heavy oils. 
pressure applications. 
FUEL GAS SOLENOID 
For control of commercial and industrial gas 
burners; mount in any position. 
Min. Oper. Max. Oper. 
Pipe Orifice NEMA Press. Press. Ambient Max. Mfr. Item 
Size Dia. Cv Rating BtuH Differential Differential Temp. Range Fluid Temp. Voltage Watts Std. Model No. 
Air and Fuel Gas Solenoid Valve, Normally Closed, Aluminum Body - NBR Gaskets 
Rin “in 3.4 183,000 0 psi 50 рѕі — 32*to 125°F 125 °F 120V AC 10.1 W CSA, FM, UL 8215G010 4KY40 
Min 44 238,500 0 psi 50psi 329101259: 12596 120/ АС 101W CSA, FM, UL 821500208  4ELZ3 
% in 44 238,500 0 psi 25 psi — 32?to 104°F 104 °F 12VDC 11.61 CSA, FM, UL 8215G020 4EKT6 
Win Yin 44 4 9 3 36 238,500 0 psi 50psi 327101255: 1259:  120VAC 101W CSAG CSA, FM, UL c 82156020 — 4KY41 
; БЕЗЕ ТШ ; i o o o A Certified and Meets Applicable CE 
Y in 44 4, 4X 238,500 0 psi 50psi 32° to 125°F 125^F 24V AC 101W Directives, UL Listed or Satety Shutoff 56821560020 — 6FAZ3 
% in % in 5:1 247,500 0 psi 50 рѕі — 32*to 125°F 125 °F 120VAC 10.1 W CSA, FM, UL 8215G030 4KY42 
А Yin — 5.1 247,500 0 psi 25psi 32° to 04°F 1049: — 12VDC 116W CSA, FM, UL 82150030 ^ 4EKV8 
1in 1%іп 21 1,119,000 BtuH 0 psi 25 psi — 32° to 125°F T25^F 120V АС 15.4W FM, UL 50682158050 4ЕМС4 
Тут 2 1 1,119,000 BtuH 0 psi 25 psi 329101255: 1259:  120VAC 154W CSA, UL 8215B050CSA  4KY43 
1%in 1%in 35 1, 3. 3,5, 1,900,000 BtuH 0 рві 25psi 32° to 125°F 125 °F 120VAC 15.4W FM, UL $C8215B070 4ЕМС5 
2%in 3in 117 1 5,821,000 BtuH 0 psi 5 psi 32° to 125°F 726 °F 120VAC 28.2 W CSA, UL 8215A090 CSA 4ELZ2 
3in 3in 138 7,430,000 BtuH 0 psi 5 psi 32° to 125°F 125 °F 120VAC 28.2 W CSA, UL 8215A040CSA 4КҮ47 
Air and Fuel Gas Solenoid Valve, Normally Open, Aluminum Body - NBR Gaskets 
іп in 4.6 1, 2, 3,45, 247,500 0 рві 125 psi 32° to 125°F 125 °F 120VAC 10.1W CSA, UL 8215G033 4KY52 
1in 1%іп 22 1,191,750 BtuH 0 psi 25 psi — 32° to 125°F 125 °F 120/ АС 15.4W CSA, FM, UL 82150053 4ELZ9 
1%іп 22 1,191,750 BtuH 0 psi 25 psi 32 їо Т25%Е 1259: 120/ АС 154W CSA, UL 8215C053CSA 4КҮ48 
1%in 1%іп 33 1,793,250 BtuH 0 psi 25 psi —32?to 125°F 125 °F 120VAC 15.4W CSA, FM, UL 82150063 4Е178 
1%іп 33 1 1,793,250 BtuH 0 psi 25psi 32901259: 125?^F 120ҮАС 154W CSA, UL 8215C063CSA 4КҮ49 
1¥in 1%in 37 1,988,250 BtuH 0 psi 25 psi —32?to 125°F 12575 120/ АС 15.4W CSA, UL 8215C073CSA 4КҮ50 
әп 2Ymin 58 3,100,000 BtuH 0 psi 25psi 32 їо Т25%Е 12596 120/ АС 154W CSA, FM, UL 82156083 4ELZ7 
235in 58 3,100,000 BtuH 0 psi 25 psi 32° їо 125°F 125 °F 120VAC 15.4W CSA, UL 8215C083CSA  4KY51 
Air Solenoid Valve, Normally Closed, Aluminum Body - NBR Gaskets 
2in 2%2in 60 1 3,251,000 BtuH 0 psi 25 psi 32° їо 125°F 125 °F 120V АС 15.4W CSA, UL 8215B080CSA 4КҮ46 
Fuel Gas Solenoid Чакы; Aluminum Body - NBR Gaskets 
tin 1%in 0 psi 25 psi 32° to 77°F 104 °F 24VDC 351W UL and CSA for Safety Shutoff 8215G050-24/DC 38VC38 
1%in 2 — 0 psi 25 psi 32° to 77°F 104 °F 12VDC 158W UL and CSA for Safety Shutoff 8215G050-12/DC 38VC39 
1Ain 1%in 32 1,2, 3, 38, — 0 psi 25 psi 32° to 77°F 104 °F 12VDC 351W UL and CSA for Safety Shutoff 8215G060-12/DC 38VC40 
1 in 1%іп 35 4,4Х — 0 psi 25 psi 32° to 77°F 104 °F 12VDC 351W UL and CSA for Safety Shutoff 8215G070-12/DC 38VC41 
1%in 35 — 0 psi 25 psi 32° to 77°F 104 °F 24V DC 351W UL and CSA for Safety Shutoff 8215G070-24/DC 38VC42 
2in 2%2in 60 0 psi 15 psi 32? to 77°F 104 °F 24VDC 351W UL and CSA for Safety Shutoff 8215G080-24/DC 38VC43 
Fuel Gas Solenoid Valve, Normally Closed, Brass Body - FKM Gaskets 
Yin Yasin 0.16 1, 4 nm 9,000 0 psi 65psi -22°to140°F 180%Ғ 24VAC 63W CSA, NSF Certified, UL U8256A091V ДЕГАб 
Fuel Gas Solenoid Valve, ‘Normally Closed, Brass Body - NBR Gaskets 
vin ein 28 14 3,35, 151,000 2 psi 8psi 329101255: 1259: 120/АС 10.1W CSA, FM, UL 80300060 ДЕМСТ 
56 іп 3.6 4, 4X 281,000 5 psi 250 psi -20° їо 125°F 125 °% 120/ АС 171W CSA, FM, UL 98210H106B  6WTV6 
Fuel Gas Solenoid Valve with Test Port, Normally Closed, Aluminum Body - NBR Gaskets 
йїп Asin 53,700 0 psi 15psi -40° to 125°F 125 °F 120VAC 61W CSA for Safety Shutoff, FM, UL 8040H006 5LU21 
Yin “ein 1 59,000 0 psi 15 рѕї -40%01255: 1259  120VAC 61W CSA for Safety Shutoff, FM, UL 8040H007 51022 
Yein sin 1.2 64,400 0 psi 15psi  -40*to 125°Е 1259Ғ 120VAC 61W CSA for Safety Shutoff, FM, UL 8040H008 3UM33 
vin Ain 44 1,2, 3,38, 238,500 0 psi bpsi -40%01255- 12598 120/АС 171W ‚ FM, UL 82146020 — 3UM27 
Е Эд іп 5.4 4, 4X 291,000 0 psi 2psi —-40*to 125°F 125 °F 120V АС 10.1 W CSA for Safety Shutoff, FM, UL 8040G022 5LU23 
Min — 5.1 247,500 0 psi 5psi -40%4012555: 1259 120/А0 171W CSA, FM, UL 82140030 ЗОМ28 
% in 9.5 512,000 0 psi 2psi —-40*to 125°F 125°Р 24VAC 10.1 W CSA for Safety Shu off, UL 8040G023 4ELZ5 
Жіп Yin 95 512,000 0 psi 2psi -40%012555: 1259  120VAC 10.1 W CSA for Safety Shutoff, FM, UL 80400023 51024 
1%іп 11 593,200 0 рві 5psi -40%101259: 1259Ғ 120У/ АС 20W CSA for Safety Shutoff, FM, UL JB8214235VICSA 6YEK6 
Тут Т 593,200 0 psi Spsi -40° to 125°Е  125^F  120VAC 20W CSA for Safety Shutoff, UL JB8214235CSA 6ҮЕК8 
1in 1%in 21 1,132,300 BtuH 0 psi 5psi -40%101259: — 125^F 120VAC 20W CSA for Safety Shutoff, FM, UL JB8214250CCSA 6YEK7 
1%і 21 1 1,132,300 BtuH 0 psi 5 psi -40%101259: 125 °Ғ 120VAC 20W CSA for Safety Shu off, UL JB8214250CSA 6YEL2 
Tin 196in 92 1,725,500 BtuH 0 psi 5psi -40%101259: 1259Ғ 120У/ АС 20W CSA for Safety Shutoff, UL JB8214260CSA  6YEL1 
1 іп 1%іп 2 1,887,200 BtuH 0 psi 5 psi —-40*to 125°Е 125 °F 120VAC 20W CSA for Safety Shutoff, UL JB8214270CSA 6YEK9 
2in 2%2іп 2,940,500 BtuH 0p: 5psi -40%10 1259: 125 °F 120VAC | 20W CSA for Safety Shutoff, UL JB8214280CSA  6YELO 
Fuel Gas Solenoid Valve with Test Port, Normally Open, ина Bey - BR Gaskets 
Yin Ain 44 1,253; 99; 206,250 0 psi 5 psi 32° to 125°F 125 °F 120V AC 17.1 W CSA, FM, UL 8214G023 4EMA1 
Pm 3^ in 5.1 4, 4X 247,500 0 psi 5psi -40°to125°F — 125 °F 120VAC 17.1 W CSA, UL 82140033 3UM29 
1%in 11 659,000 0 psi бр -40%101259: 125 °F 120VAC | 20W CSA, FM, UL JB8214037CSA 4EMA2 
lin 1%in 21 1,179,000 BtuH 0 psi 5psi -40%101259: 125%Ғ 120/ АС 20// CSA, UL JB8214053CSA 30К43 
їйїп 196in 92 1 1,538,750 BtuH 0 psi 5psi -40°to125°F 1259Ғ 120VAC 20W CSA, UL JB8214063CSA 3UK44 
Twin 156in 33 1,615,250 BtuH 0 psi 5psi -40°to125°F 125 °Ғ 120VAC 20W CSA, UL JB8214073CSA 30К45 
2in 29 in 2,924,500 BtuH 0 psi бр -40° їо 125^F — 125^F 120VAC | 20W CSA, UL JB8214083CSA 30К46 
Fuel 011 Solenoid Valve, Normally Closed, Brass Body - FIM Gaskets 
Yin “in 1.2 1 0 psi 110 psi 95° to 104°F 250 °F 120VAC 15.4 W CSA, FM, UL 8266D069V ДЕКТЗ 
Fuel Oil Solenoid ponet Normally Closed, Brass Body - Stainless Steel Gaskets 
Yin Yin 12 1 0 psi 110 psi 95° їо 104^F 2509: 120/А0 15.4 W CSA for Safety Shutoff, FM, UL JB8266D023L 21866 
Yin ein 1.8 psi 70 psi 95° їо 104°F 250 °F 120/ АС 15.4W CSA for Safety Shutoff, FM, UL JB8266D077L 21867 
General Service Media Air/Fuel Gas Solenoid V Valves, Normal у Closed, Aluminum Body - NBR Gaskets 
lin 1%in 32 1 1,730,000 BtuH 0 psi 25 psi — 32?to 125°F 125 °F 120/ АС 15.41 CSA, UL 8215B060CSA 4КҮ44 
Twin 195in 35 1,900,000 BtuH 0 psi 25 psi _ 32° їо Т25°Е 1259: 120/ АС 154W CSA, UL 8215B070CSA 4КҮ45 
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Solenoid Valves, Cryogenic Valves & Piston Valves Details on page A1. 
А . Max. Oper. | | . 
Coil Min. Oper. Press. Differential) Max. Fluid Temp. Ambient 
Pipe Orifice Insulation Press. Hot Hot Temp. Mfr. Item 
ize Dia. V lass Differential, Water Steam | Water team | Range | Voltage Watts Model No. 
ҚА” iter Sol old V 5 5 
ot Water Solenoid Valve 
Normally Closed 
hi ¥% in Д psi psi — ot Rate — Е 
иіп in 30 F Opsi [100 psi 210?F Not Rated 120V АС 10.1 W 8210G093HW 30111 
An 30 F 5psi |125psi  — | 210°F NotRated| —  |120VAC 6.1W 8210G001HW 3UK49 
vin -іп 40 Е Opsi |100psi  — | 210°F NotRated| —  |120VAC 10.1 W 8210G094HW 30114 
Yin 40 F 5psi |125psi  — | 210 °Е NotRated| —  |120VAC 6.1W  8210G002HW 3UK52 
Hin — in 50 F Opsi |100psi  —  |210?F NotRated| —  |120VAC 10.1 W 8210G095HW 3UL20 
Vai 5.5 F 5 psi 150psi -- 210?F NotRated| 125°F |120V AC 6.1 W  8221G005HW 51028 
Steam and Hot Water Solenoid Valve 
Normally Üpen 
4 in Ain 5. H 5 psi 50 psi 5 psi 5 5 Ў 5 
% 1 А 0 i 1150 psi_ 125 psi | 210°F 353 °Е | 125°Е |120/ АС 16.1 W 82200005 ДЕМЕД 
Normally Closed 
йіп Әсіп 0.5 Н рві si psi E 
р 
Vai y in 0.52 Opsi |210рві 110р51| 210?F 344 °Е | 1319Ғ [120V АС 10.1 W — 8263H300 6ҮЕЈ9 
Yin 0.52 H Opsi 200рві 110 psi | 210°F — 344 °Е | 1319Ғ | 20V АС 10.1 W 8263Н305 бҮЕК2 
мі ЁШ 44 H Opsi |100рві 50psi | 210^F 3009Ғ | 125°F | 24VDC 15.6 W 82206402 4NWZ3 
Yi 44 F 5psi |150psi 50psi | 210 °Е 300°F | 125°F | 20V АС 6.1 W 82200401 4NWZ1 
Yi 44 H 5psi |150psi 125psi| 210°F —353^F | 140°F | 120V АС 10.1 W 82206403 4NWZ2 
Yin 47 H Opsi 150рві 50psi | 210°F 3009Ғ | 125°F | 24V DC 15.06 W 82206405 4NWZ6 
win 21147 F 5psi |150рві 50psi | 210^F — 300^F | 125°Е | 120V AC. 6.1 W 82206404 4ММ/74 
Yi 47 H 5psi |150рві 125psi| 210?F — 353 °Е | 140°F | 20V АС 10.1 W 82200406 4ММ/75 
Yi 47 H 5psi |150рві 125psi| 210?F 353 °Е | 125?F | 120V АС 10.1 W 5082206406 6WTV7 
Әйіп 88 H Opsi |150psi 50psi | 210?F 3009Ғ | 125°F | 24V DC 15.06 W 82200408 4NWZ9 
3A in 4 in R 5 psi 50 psi 50 psi 5 Я 7 1 
3 Мп 88 F i |150psi 50psi | 210°F — 300^F | 125°Е |120V AC 6.1W 82206407 4NWZ 
Min 8.8 H 5psi |150рві 125 psi | 210°F —353^F | 140°F | 20V АС 10.1 W — 82206409 4ММ/78 
iin Шш 115 F 5psi |150рві 50psi | 210°F — 300^F | 1259Ғ | 120V АС 10.1 W 82200410 АМХА1 
Тіп 115 H 5psi |150рві 125psi| 210?F 93539Ғ | 1409Ғ | T20V АС 10.1 W 82206411 4NXA2 
1% in 1Zin_15.0 F 5psi 150рві 50psi | 210?F 300 °Е | 125°Е |120V AC 10.1W 82206009 51031 
NFA 15.0 H 5psi |150рві 125 psi | 210°F 353 °Е | 125°F | 120V АС 10.Т\/ 82200007 50044 
1% inn 225 F 5psi |150рві 50psi | 210?F — 300^F | 125°F |120/ АС 10.1 W 82200011 50032 
піп 22.5 H 5psi |150рві 125psi| 210?F —353^F | 125°Е | 120V АС 10.1 W 82200022 50045 
2i 1 “in 43.0 F 5psi |150psi 50psi | 210?F 300 °Е | 125°F | 120V АС 10.1 W 82206013 50033 
T%in 43.0 H 5psi |150рві 125psi| 210?F 353 °Е | 1259Ғ | 20V АС 10.1 W 82200031 50046 
Steam Solenoid Valve 
m Normally Open 
ASVA Red-Ha е Yin Yin 5.1 H 0 psi = 30 psi = 280 °F | 125°F |120V AC 16.1W 82670011  4EME7 
біп Yin 4. Н psi = psi = : 
5 i E in 45 0 psi 15 psi 250?F | Т25°Е | 120V A 16.1 W 82570015 4EMEG 
Yin Yin 9.7 H 0 psi = 15 psi = 200°F | 125°F | 120/ AC 16.1W 82670023  4EME5 
2-Way Normally Closed cosi = 
Yin “іп 12 H 1 psi — 125 psi — 353 °Е | 125?F |120VAC ӨЛІМ 82226070 51034 
and Normally Open A яң tn Ds H— — 1081] ——— 128 pat 808 з ӘР OVAC 6 TW — 80226074  SLUSO 
4023 — rr — Bog |. РЕ РЕ УА CIW — 82226066 SLUSE 
5 in . psi = si = ii 5 г 
eam апа Hot Water m mE mu m mam B 
H А йіп 45 H psi — 5 psi — 50° 5° i 76007 4 
Solenoid Valves Vin Fin 36 —H 2psi | — 125 psi| — —353*F | — | 120V АС 10.1 W 82226047 3UM24 
Yin 40 F O psi — bÜpsi = 300?F | T25?F | 120V AC 10.1 W 82220004 51040 
= Brass body Yin 40 H O psi — i25ps| — 353 °Е | Т25°Е | 120V AC 17.1 W 82220000 4EMD3 
= NEMA rating: 1, 2, 3, 38, 4, 4X Ит Аё Н з» = йй — 38°F тен ТОМАС ОЛ — 86228005 BLUT 
aud d ч а in Д Н psi — psi] — Ы Ы ) 
or high-temperature fluid applications involvin Жіп Фіп 9. Н psi = psi| — . 
For high-temperature fluid applicati involving 3 Yi 97 0 psi 15 psi 250?F | T25?F | 120V AC 16.1 W 82670010 4EMD7 
t hot water. Coil included Әйіп 5.0 F 0 psi — bÜpsi — 300 °Е | T25?F |120V AC 10.1 W 482220005  5LU42 
Steam or hot water. Sol: InC'uded. Yin 50 H 0 psi — {25psi — 353^F | 125°F |120/ AC 17.1 W 82226003 50043 


2-Way Cryogenic Solenoid Valves ASSA^ Red-Haf 

= NEMA rating: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X 

Normally closed valves are specifically designed to handle cryogenic fluids, including liquid nitrogen, liquid 

argon, and liquid oxygen. All are degreased, cleaned, tested free of moisture, and blacklight tested for hydrocar- 

bons. Coil included. For use in frozen food and cranial/genetic preservation applications. CSA and CE Certified. 
Coil Міп. Oper. | Мах. Oper. Press. Differential 


Pipe Seal Orifice Insulation Press. Air, Light Max. Mfr. Item 
Ei Material Dia. Cv Class _Differential | Inert Gas Water Oil Fluid Temp. Voltage Model No. 
rass Bo 
Міп PIFE “in 035  F 0 psi 155psi 155 рбі 155psi | 150^F  120V AC 8263Н24017 6YEJ4 
PTFE “in 035 F 0 psi {55psi {55psi {55psi 150^F  120V AC 8262923217 БҮЕЛІ 
PTFE in 0/3 F 0 psi i00psi 100psi 100psi| 150^F  120V AC 8262Н11417 бҮЕН8 
Wain PIE  7ein 0.73 Н 0 psi 42psi 42psi 42 psi 120*F 24V DC 8262Н11417  6YEHO 
PTFE % п 0.88  F 0 psi 40psi 40psi 40 psi {50°F  120V AC 8262H210LT  6YEJ3 
NBR осіп 0.88 F 0 psi i8psi 18 psi — 150*F 24V AC  8262H210LT 67АК5 
Xin PEE жі 073 Ғ 0 psi 90 psi — = 150*F  120V AC 8263H206LT  6YEJU 
РТЕЕ сіп 0.88 F 0 psi 40 psi — — {50°F 120/ AC 8263912507  6YEJ2 
yin = kin 248 H 0 psi 90 psi — — {50°F 120/ AC 822260027 2HTN1 
Nickel-Plated Brass Body 
Win ksin 006  F Opsi [1000ps  — — 120*F  120VAC 82640000 2НТМ5 
PTFE Xin 02 F Opsi | 300 psi — = 1209: 120/АС 82640010 2НТМ7 
Max. Oper. 
Orifice Press. Differential (Min. PilotMax. Pilot Мі. Item 
Pipe Size Dia. Cv Water Steam | Pressure Pressure Model No. 
Bronze Body 
Yin Yin 57 | 240psi 150psi | 38psi 150 psi 82908002  4ELY7 
Vein 5.7 | 240psi 150 psi | 60psi 150 psi 82904384 2HTR7 
мп % in 11 150psi 150psi | 60psi  150psi 82904385 2НТН6 
i 34 in 11 240 рѕі 150psi | 60psi 150рві 82908005 1WG91 
tin Tin 15 90 psi 90 psi | 60psi 150 psi 8290A386 2НТТІ 
Tin 19 150psi 150psi | 60psi 150рві 8290B010 1WG92 
1%in Tin 32 90 psi  90psi | 60 рѕї  150psi 8290A016 ДЕГХӘ 
1 Thin 32 180psi 150psi | 60psi 150 psi 8290A017 3UK37 
із — Bin 52 60psi 60psi | 60psi 150рві 8290A020  4ELY1 
" 2 Tin 52 120 psi 120psi | 60psi 150рві 8290A021  3UK38 
ASVA 2in 2in 68 40psi 40psi | 60psi  150psi 802904024  4ELY2 
2in 68 90psi 90psi | 60psi 150рві 8290A025  3UK36 
316L Stainless Steel Body 
2-Way Normally Glosed Жіп іп 2.3 | 240psi 150psi | 60psi 150рві 82904701  2HTR8 
A І В d Pi t V. l т Yein 4.1 180psi 150psi | 60psi 150 рѕі 82904792  2HTR9 
^ in ^ in 5.7 | 240psi 150рві | 38psi  150psi 82908045  4ELY8 
ng e bo y Iston Valves раш 5.7 | 240psi 150 bs 60psi 150рві 8290A393  4ELY5 
; - 9669 v Уд in 7.6 90psi 90рві | 60psi 150рві 82904793 2HIT2 
» Max. fluid temp.: 366*F | à Win п — 11 | 240 psi 150pst| 60psi 150 psi 8290B048 —4ELYS 
Auxiliary-piloted piston valves feature cold-rolled stainless steel shaft, spring- i iin 15 90 psi — 90 psi_| 60psi 150рві 8290A395 _ 4ELY6 
y protec p : " Е : ee » Spring Tin Tin 19 150 ps 150 ps 60psi 150 psi 82908052 4ELZ1 
loaded stem seal, and DuPont Viton shai wiper. Require 120V, 60 Hz solenoid Twin 1%in 52 | 120psi 120psi | 60psi 150рві 8290A064  4ELY3 
valve. Designed to handle water, light slurries, and steam. 2in 2in 68 90psi 90рві | 60psi 150р5і 8290A068 4ЕІҮ4 
2880 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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2- and 3-Way Next Generation Solenoid Valves ASVA Red-Hat 


= Max. fluid temp.: 18096 Сап accept both AC and DC voltages; increase DC pressure ratings to AC levels. Feature lower power 
= Coil insulation class: Н operation, voltage ranging, and built-in surge suppression. Design helps eliminate AC hum. Coil included. 
» Seal material: NBR 


Min. Oper. | Мах. Oper. Press. Differential Max. 


Pipe Orifice NEMA Press. Air, Light Fluid Mfr. Item 
Size Dia. Cv Rating Differential! Inert Gas Water Oil Temp. Voltage Model No. 
2-Way/2-Position, Normally Closed, Brass Body -NBR Gaskets 
Yin 0.35 0 psi 540 psi 395 psi 360 psi | 180 °F 100 to 240V AC/DC 82628232  6YEJ7 
Vain 582 in 0.52 0 psi 300 psi 225 psi 225 psi | 180 °Е 10010 240V AC/DC 82628202 6YEJ5 
Fein 0.73 0 psi 125 psi 125 psi 125 psi 1180 °Е 100to240V AC/DC 82628208 6YEJ6 
36 in іп 3.0 0 psi 150 psi 150 psi Not Rated | 180 °F 100 to 240V AC/DC 8210Р093 1ALA6 
win Hin 40 1.23.38. 4. 4X 0 psi 150 psi {50psi Not Rated | 180 °Е 10010 240V AC/DC 8210Р094 1ALA8 
y in Эд in 5.0 pO 0 psi 150 psi 150psi М№ої Rated | 180 °F 10010 240V AC/DC 8210P095 1ALB3 
Tin Tin 13.0 5 psi 150 psi 150 psi 100 psi | 180 °F 10010 240V AC/DC 8210Р004 1ALB7 
Tin 1%in 150 5 psi 150 psi 150 psi 100 psi | 180 °F 100 їо 240V AC/DC 8210Р008 4ELL4 
1 A in ТИ 225 А psi 150 psi 150 psi 100psi 1180 °Е 10010 240V AC/DC 8210P022  4ELL6 
1%in 43.0 125 psi 90psi | 180°F 100to240V AC/DC 8210Р100 1ALB9 


2in i 
2-Way/2- Position, Normally Closed, Stainless Steel i Boy -NBR i Gaskets 
Ye in % in 4.0 1,2, 3, 3S, 4, 4X 0 psi 150 psi 150 psi 125 рѕі | 180 °F 100 їо 240V AC/DC 8210Р087 1ALB1 
% in Hin 45 0 psi 150 psi 150 psi 125 psi 1180 °Е 100to240V AC/DC 8210Р088 ТАГВ5 
2-Way/2-Position, Normally Open, Brass Body -NBR Gaskets 


Ain віп 3.0 0 psi 150 psi 150 psi 125 psi | 180 °F 10010 240V AC/DC 8210P033  4ELL8 
Vo in Yin 40 1, 2, 3, 38, 4, 4X 0 psi 150 psi 150 psi 125 psi |180?F 100 to 240V AC/DC 8210P034 ДЕМ 
% in % in 5.5 0 psi 150 psi 150 psi 125 psi 1180 °Е 100to240V AC/DC 8210Р035 ДЕСМЗ 

3-Way/2-Position, Normally Closed, Brass Body -NBR Gaskets 
vin Tas in 0.23 AX 0 psi 150 psi 150 psi 150 psi | 194 °F 100/240V AC 83208184 53AY51 
Vs in 0.25 0 psi 90 psi 90 psi 90psi | 194 °F 100/240V AC 83208186 53AY49 


p 
Yain Mein 4.8 1, 2, 3, 35, 4, 4X 10 psi 250 psi 250 psi Мої Rated | 180 °F 10010 240V AC/DC 8316Р074 24W653 
3-Way/2-Position, Universal, Brass Body -NBR Gaskets 
vin Me in 0.09 AX 0 psi 160 psi 160 psi 160 psi | 194 °F 100/240V AC 83208172 53AY50 


Fain 0.12 0 psi 100psi ^ 100psi 100рві |194^F 100/240V AC 82008174 53AY52 

3-Way Quick Exhaust Normally Closed—When the valve Normally Open—When the valve ASVA Red-Hat 
1 is de-energized, the pressure port is de-energized, the pressure port is 

Solenoid Valves is closed and the exhaust port is connected to the cylinder port and 
= Brass body connected to the cylinder port. When the exhaust port is closed. When Universal—Can be connected in either 
= Seal material: NBR the valve is energized, the exhaust the valve is energized, the pressure Normally Closed or Normally Open position. 
Have 3 pipe connections and 2 orifices. port is closed and the pressure port port is closed and the cylinder port Сап also be used to select 1 of 2 fluids, or 
Coil included. UL Listed and CSA Certified. is connected to the cylinder port. is connected to the exhaust port. to divert flow from 1 port to another. 


Min. Oper. | Max. Oper. Press. Differential 
Pipe Orifice NEMA Press. Air, Light Мах. Fluid Mfr. Item 


ze , pia, к Cv Rating Differential | Inert Gas — Water Oil Temp. Voltage Model No. p 
lormally Close 
йїп Иеіп 0.09 Opsi | 150psi 125psi 125psi | 180°F 120/АС 822000123 30187 
Zain 0.12 4 о 3 96 4 ax Osi — 150рї 15006: 150рї | 200°F 120 AG 83206184  3ULOS 
“іп 02 5psi | {50psi {50psi 95psi | 180°F 120VAC 83176035 3182 
Ип шіп 02 5psi | {50psi 150psi NotRated| 180°F 120/АС 83176023 440288 
Sein 02 re Spsi | 75psi 30psi 30psi | 180°F  24VDC EF8317G035 440318 


Yein % п 0.8 1,2,3,35,4,4Х  10psi 200psi 200 рѕї  200psi | 180°F 120/АС 83216002 3UMO06 


Normally Open 3UL87 
Yin сіп 0.8 1,2,3,38,4,4X 10 psi 200 psi 200psi 200psi | 180 °Е 120/АС 83216003 3UMO08 
Universal 
i lin 0.09 0 psi 125 psi  125psi  130psi | 200 °Е  120V AC 83206172  3UL89 
Жіп din 042 1.2.3.35, 4, 4X— Opsi | 400 psi 00psi 100psi | 200*F 120VAC 83206174  3UL81 
4-Way Solenoid Valves ASCO Red-Hat 
= Coil insulation class: F Single-solenoid valves operate double-acting cylinders. Feature 4 or 5 pipe 
= NEMA rating: 1, 2, 3, 3S, 4, 4X connections: 1 pressure, 2 cylinder, and 1 or 2 exhausts. Mount in any position. 
= Coil enclosure voltage: 120VAC, except Coil included. 
44U312 and 44U309 are 24VDC Note: 4-way valves have differential psi for water. 
Min. Oper. Max. Oper. Press. Differential 
Press. Air, Light Max. Fluid Overall Mfr. Item 
Pipe Size Orifice Dia. Cv Differential | Inert Gas Water Oil Temp. Watts Length Model No. 
Aluminum Body -Polyethylene Gaskets Р ў ! ў 
vain Vie in 0.1 0 psi 150 psi — 145 psi 130 °F 17.1 Ч/ {tsin JSP8340G001 440334 
Ya in 0.1 0 psi 150 psi = Not Rated 130 °F 17.1 W 1%ein 8340G001 44U302 
Brass Body -NBR Gaskets 
^s in ; рві рві рві psi j 46 in 
V 0.09 10 psi 150 psi 150 psi 150 psi 104 *F 11.6W 2 Veil 83456001 440312 
^s in ; рві рві рві psi ; ^s in 
Vie i 0.09 10 psi 150 psi 150 psi 150 psi 180 °F 10.1 W 2 Vei 8345G001MO 440313 
Wein — 0 10 pst | 1500. с МИЫ 180*F — 101W- Sin 834003 ОМ” 
16 Қ — А 
уіп Эле in 07 0 psi 125 psi 100 psi 100 psi 160 °F 20.1 W 2 1s in 83426001 5J052 
Эле in 0.7 0 psi 125 psi 100 psi 100 psi 160 °F 20.1 W 3v&in 83426001М5 4Е105 
Зв in 0.7 0 psi 125 psi 100 psi 100 psi 160 °F 16.1 W 2% in 83420020 2411661 
Yin 0.8 10 psi 150 psi 125 psi 125 psi 180 °F 10.1 W 4 As in 8344G070 24W664 
TA in 0.8 10 psi 150 psi 150 psi 125 psi 150 °F 11.6 W 4% in 8344G070 44U309 
Yin 0.8 10 psi 150 psi 150 psi 125 psi 180 °F 10.1 W 4% in 83446070М0 440310 
Э in 0.7 0 psi 125 psi 100 psi 100 psi 160 °F 20.1 W 2 1s in 83426003 5JC56 
36 in Ўв in 0.7 0 psi 125 psi 100 psi 100 psi 160 °F 20.1 W 2% in 8342G003P — 24W662 
Ув in 0.8 10 psi 250 psi 250 psi 250 psi 180 °F 171W 4 As in 8344G001 24W670 
% in 14 10 psi 150 psi 125 psi 125 psi 180 °F 10.1W 6in 83446072 4ELD7 А 
36 in 14 10 psi 150 psi 125 psi 125 psi 180 °F 10.1 W З is in 83446074 3UM15 
win 36 in 14 10 psi 150 psi 125 psi 125 psi 180 °F 10.1 W 6 зіп  83446074MO 24W659 
Hin 14 10 psi 250 psi 200 psi 125 psi 180 ^F 61W 6 Vic in 83446082 440311 
в Bod PTFE Ga К 14 10 psi 250 psi 250 psi 250 psi 180 °F 171W 6 Vic in 83440027 440307 
rass Body - askets 
Yin 0 psi 125 psi — Not Rated 160 °F 20.1 W 2 ie in 83420501 440303 
Stainless Steel Body -PTFE илан 
Ya in Asin 0.7 0 psi 125 psi 100 psi 100 psi 160 °F 20.1 W 2 “ein 83420701 440304 
36 in Эв in 07 0 psi 125 psi 100 psi 100 psi 160 °F 20.1 W 2 Vic in 83420703 44U305 


* A minimum operating pressure differential must be maintained between the pressure and exhaust ports. Supply and exhaust piping must be full area, 
unrestricted. Flow controls and other components must be installed in the cylinder lines only. 
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PLUMBING 
Solenoid Valves & Globe Control Valves 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Coil Min. Oper. Max. Oper. Press. Differential 
> Pipe Orifice Insulation Press. Air, Light Mfr. Item 
Size Dia. Cv Class Differential | Inert Gas Water Oil Watts Model No. 
= 0.3 F 0 psi 185psi — 180psi 120psi | 6.1 W  8262H002LF 120/60, 110/50 — 53AYO1 
Win Win 203 F 0 psi 185 psi 180psi 120psi | 6.1 W  8262H002LF 240/60, 220/50 — 53AYU2 
0.3 H 0 psi 130psi — 1l0psi 95psi | 10.6 W 8262H002LF 12/DC 53ДҮ03 
0.3 H psi 130psi 110рв4 95рві | 10.6 W 8262H002LF 24/06 53AY04 
0.18 F 0 psi 3/0psi  330psi 160psi | 6.1W  8262HO2OLF 120/60, 110/50 53ДҮ05 
ein 018 F O psi 3/0psi  330psi 160psi | 6.1 W  8262H020LF 240/60, 220/50 53AY06 
0.18 H 0 psi 235psi  160psi 160psi | 10.6 W 8262H020LF 12/DC 53AY07 
0.18 H 0 psi 235psi — 160psi 160psi | 10.6 W 8262H020LF 24/06 53AY08 
м 0.3 F 0 psi 185psi — 180psi 90psi | 6.1W  8262H022LF 120/60, 110/50 — 53AY09 
53AY01 Win Wis F 0 psi 185psi — 180psi 90psi | 6.1W  8262H022LF 240/60, 220/50 53AY10 
0.3 H 0 psi 130psi — 1l0psi 90psi | 10.6 W 8262H022LF 12/DC 53AY11 
м 53AY38 0.3 H 0 psi {30psi {10psi 90рві | 10.6W 8262H022LF 24/06 53AY12 
ASVA Red-H. Р 0.63 F Opsi 100 рѕі  100psi  100psi | 10.1 W  8262H208LF 120/60, 110/50 — 53AY13 
ей-Пате ain 083 F O psi 100 psi — 100psi 100psi | 101W  8262H208LF 240/60, 220/50 — 53AY14 
0.63 H Opsi 35psi 35psi 35psi | 116W 8262H208LF 12/DC 53AY15 
Lead-Free 2-Way 0.63 H 0 psi 35psi 35psi 35psi | 11.6 W 8262H208LF 24/DC 53AY16 
y 0.45 F 0 psi 210psi 185psi 100psi | 10.1 W —8263H200LF 120/60, 110/50 — 53AY17 
Normallv Closed in Sei 2045 F 0 psi 210psi  185psi 100рві | 10.1 W 8263Н200ГҒ 240/60,220/50  53AY18 
y 0.45 H 0 psi 65psi — 63psi 50psi | 116W 8263H200LF 7200 53ДҮ19 
н 0.45 H O psi 65psi 63psi 50р5ї | 116W 8263H200LF 24/D 53AY20 
Solenoid Valves 40 F Opsi 40psi 40psi — — [116W 8210G094LF 12/DC 53AY27 
4.0 F 0 psi 40psi — 40psi — — | 11.6W 8210G094LF 24/DC 53ДҮ28 
» Max.fluid temp.: 180°F 40 F 0 psi 125psi — 100psi 100psi | TL.6W 821060021. 12/00 53AY23 
ina: І 40 F O psi 125psi — 100psi 100psi | 11.6 W 821060021 24/D 53ДҮ24 
» NEMA rating: 4X vin Жп -40 F 0 psi 10р 10р — — ТОТ  8210G094LF 120/50, 1087 53415 
i 4.0 F 0 psi 150psi — 150psí — — | 10.[W  8210G094LF 240/60, 220/50 — 53AY26 
These durable solenoid valves feature 40 — F 5 osi 200psi — 150 psi — 135 psi | 6.1 W — 8210G002LF 120/60, 110/50 — 53AY21 
a brass body and a rugged design that 4.0 F O psi 200 рзі 190рі 136 psi_| 64W 82106002 LF 240/60, 220/50 53AY22 
i i i Я psi psi psi — Ё L 
provides long life and low internal leakage. 5.0 F 0 psi 40psi 40psi 40psi | 11.6W 8210G095LF 24/DC 53AY36 
This normally closed, 2-way valve has 1 50 F 5 psi 100 psi 90psi 75psi | 116W 821060090. 1200 БЗДҮЗ1 
i i i i ; 42750 F 5 psi 100psi — 90psi 75psi | 11.6 W 8210G009LF 24/0 53ДҮ32 
inlet and 1 outlet pipe connection and is Win Ип —50 F 5 psi 125 рѕі  125psi  125psi | 6.1W 821000091Ғ 120/60, 110/50 — 53AY29 
ы... 28——1 O05. Ый» рр ам JW — 82106099LF (2060: 11050 — БАУ 
j | j j iri Ы F psi psi psi — Д LI А 
energized. Suitable for use with air, Inert gas, 5.0 F 0 psi 150psi — 150psí — — | 10.1 W 821060952 240/60, 220/50 — 53AY34 
light oil, and potable water. 13.0 F 5 psi 125psi — 100 рзі  125psi | 11.6W 8210600415 24/DC 53AY40 
| А 713.0 F 5 psi 150psi — 100psi 150psi | 6.1W  8210G004LF 120/60, 110/50 — 53AY37 
Note: See Mfr. Model number for voltage that appliesto tin tin -450 F 5 psi 50psi 100 psi {50psi | 6.1W 8210GO04LF 240/60, 220/50 53AY38 
each solenoid valve. 13.0 F 5 psi 150psi — 100psi 150рві | 11.6W 8210G004LF 12/DC 53AY39 
PLAST-@-MATIC | HAYWARD 
closed and direct- = А 
VALVES, INC. 
PVC nd acting with a push-pull SV Series True-Union 
a plunger design. Can PVC and CPVC 
Polypropylene nande pressure drain P 
S E vid or vacuum applications Solenoid Valves 
olenol (3-way pressure only), = 120VAC 
Valves without pressure to aid = Max. pressure: 120 psi 
in opening the valve. = Max. flow: 5 fps 
i . о " 
x id e 140 3 Pilot-operated valves Socket/threaded connection operates with no 
' po'ypropytene — require a minimum 39P432 pressure differential; made for operation in 


Feature an innovative Fail 
Dry design that provides 

a visual warning of seal 
malfunction. Bellows 
barrier-type dynamic seal 
helps prevent fugitive 
emissions from leaking. 
Rugged thermoplastic body 
resists corrosion and has no 


differential of 5 psi. For 
use in severe service 
applications with most 
liquids, including acids, 
caustics, chlorine solu- 
tions, solvents, and 
ultra-pure fluids. Use 
with Replacement 
Solenoid Valve Coils 


wetted metal parts. Valves 11K485 to 11K492, 
are 2-way and 3-way with Sold separately on 
spring return. Normally Grainger.com. 
Min. Oper. 
Press. Safe Working 
Pipe Size Orifice Dia. Cv Differential Water Press. 
Direct Acting, 2-Way/2-Position, Normally Closed 
Ys in 0.5 0 psi 140 psi 
Yin Yin 0.8 0 psi 70 psi 
іп 1.2 0 рві 140 psi 
As in 0.5 0 psi 140 psi 
vein А in 0.8 0 psi 70 psi 
% in 1.2 0 psi 140 psi 
36 in 2 0 psi 125 psi 
J in i542 in 32 0 psi 58 psi 
Tin 2¥%9 in 42 0 psi 15 psi 
Direct Acting, 3-Way/2-Position, Universal 
YA in Asin 0.52 0 psi 70 psi 
Vain 0.61 0 psi 40 psi 
Pilot Operated, 2-Way/2-Position, Normally Closed 
Yin 364 In 5.2 5 psi 140 psi 
Ў in буба in 7.6 5 psi 140 psi 
Tin $364 in 9.5 5 psi 140 psi 
Tin 1 %e in 28 5 psi 140 psi 
2in 1™%e in 35 5 psi 140 psi 
3in 3in 80 5 psi 140 psi 
Pilot Operated, 2-Way/2-Position, Normally Closed - EPDM Gaskets 
Yin $364 in 22. 5 psi 140 psi 
34 in 5364 in 7.6 5 psi 140 psi 
Tin 854 in 9.5 5 psi 140 psi 
Tein 1194s in 28 5 psi 140 psi 
2in 1 %e in 35 5 psi 140 psi 
3 in 3 in 80 5 psi 140 psi 
2882 GRAINGER. 


ШШЩ 


11К457 

Body Material - Valves 

PVC Polypropylene 

Item Item 

No. No. 
11K455 — 
11K456 11K460 
39P432 39P434 
11K457 11К461 
11К458 11К462 
39Р433 39Р435 
39Р436 39Р439 
39P437 39P440 
39P438 39P441 
39P445 — 
39P446 — 
11K463 11K475 
11K465 11K477 
11K467 11K479 
11K469 11К481 
11К471 11К483 
11К473 - 
11К464 11К476 
11К466 11К478 
11К468 11К480 
11К470 11К482 
11К472 11К484 
11К474 - 


= Temp. range: 0? to 400 


Pipe 
Size 

Ў іп 

Эд іп 

Tin 
Tin 
1% іп 
2in 


harsh, corrosive conditions. Easy-to-replace seal 
cartridge and plunger assemblies allow quick field repair. Normally closed. 


= Max. steam pressure: 250 SWP 


°F 


= 2-pc.; stainless steel seats 
Globe-style, severe-duty, high-capacity spring 
return valves work off increasing 20 psig max. 
control signal. Valves come with a pneumatic 
actuator and operate fail-close, air-to-open. 
Bronze construction and FNPT connection. Use 
for heating or cooling with air, steam, water, and other liquids. Meet ANSI B16.15 
Class 250 or ANSI B16.1 Class 125. 


PVC Body 
Max. 
Orifice Seal Fluid Item 
Pipe Size Dia. Cv Material Temp. No. 
Мп 23 = 3CDY5 
2.3 EPDM 3CDZ2 
Win эмп —5—Грруу— 140°® — ИТ 
1їп 3.8 — 3CDY9 
3.8 EPDM 3CDZ6 
Pneumatic Actuated 
Globe Control Valves 


Max. Input Air Pressure 


400 psi 
300 psi 
250 psi 
250 psi 
275 psi 
175 psi 


Find even MORE on Grainger.com? 


CPVC Body 

Max. 

Seal Fluid 
Material Temp. 
EPDM  190°F 
FPM 190 °F 
EPDM — 190*F 
FPM 190 °F 
EPDM  190°F 
FPM 190 *F 


Mfr. 
Model 
K1TC811-36RA 
K1TD811-36RC 
K1TE811-36RC 
KTTF811-36RE 
K1TG811-60RH 
K1TH811-60RH 


Item 
No. 
3CEP3 
3CEN6 
3CEP5 
3CEN8 
3CEP7 
3CEP1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Encapsulated Coil Kits & Valve Rebuild Kits 


Item 
Description For Use With No. 
82108057, 82108059, 8342C003, EF8210B27 120/60 
NEMA 1, Class 110/50, EF8342C001, EF8342C003, JB8214035CSA, 4AKJ5 
F, 120V AC JB8214050CCSA, JB8214050CSA, JB8214060CSA 
to JB8214083CSA, Mfr. 8342001 
МЕМА 1,2,3, 82206019, 82206023, 82206025, 82206027, 
35,4, 4X, Class 82206029, 8220G031, 82220005, 82226047, 1AKJ6 
H, 120V АС 822201049, 82636300, 82636305, Mfr. 82206021 
Coil кї, 120V/60Hz, 110/90, 82106033, 82106034, 82106035, 82106038, 
TIOV/S0Hz, Nema 82100093, 82106093HW, 82106094, 82106094HW, 82106095, 
123394 8210G095HW, 82206003, 82206005, 82626202, 82626208, 4AKJ7 
abd Ax. Clase E 82620220, 8262226, 82620261, 82620262, 82620263, " 
and X Glass F 831466 120/60 110/50, 83176035, 83170053, 83206172, ASVA Red-Ha£ 
р 83206184, 83206186 120/60 110/50, ш 82106030 120/60 
110/50, 8210G001HW, 82106002, 8210G002HW, : А 
82106003, 82106004, 821060041 120/60, 82106008, Encapsulated Coil Kits 
NEMA 1,2, 3,35, 4, 82108009, 82106009НМІ, 82106015, 82100022, 82106036, 
4X, Class E 120V'AG 82106037, 82106073, 82106100, 82106101, 82216001 to 1AKJ8 и Mfr. Item 
8262G001, 8262G002 to 8262G022, 8262G031, 8316654 Description Voltage — Watts Model No. Replacement parts for Asco 
120/60 110/50, 8316656 120/60 110/50, 8316664 120/60 Din А 
REUS Ds О МБО Шы оа 
7, 9, Class it Á М 
COMME v1 ЕН - ТИЛЕ ТЫТЫШЫП ШҮ сарест 
AX, Class E 120V AC 82108054, 82108055, 82106056, 82100089, Mfr. 82106026 2HTT6 190V AC — 5 W 099216-001-D 440339 ia қ 
NEMA 1, 2, 3, 35, 4, 82100002; 82100003, 82100004, 82100008, 82106009, m— T20VAC 15.4 W 099257-001-0 440340 Description Modal м" 
АХ Class E zn DC 82100022, 82100098, 82106095, Mfr. 8210G087 D ns DAW 082575 0015 G а австри. : 
‚ 9, Glass T 
Е 120V AC EF8320G200 120/60 110/50, Mfr. EF8320G192 120/60 110/50 2HTT8 SAV AC 306W 236783-001-D 440343 Mounting 038713-MB 440356 
EF8210G033, EF8210G034, EF8210G035, EF8210G038, 24VAC 6.1 W 238210-005-D 440344 tee е 
EF8210G093, EF8210G094, EF8210G095, EF8215G030, 240V АС 6.1/8.1 238210-058-D 440345 Brock Ды 
МЕМА7, 9, Class  EF8262G202, EF8262G208, EF8317G035, EF8320G172, Solenoid —480V AC 6.11/ 238210-088-D 440346 rin iis 4 160800-М8 440366 
E 120V AC EF8320G184, EF8320G186 120/60 110/50, EF8320G194 2HTT9 аме Coil — 20V AC 6.1/8.T 238212-032— 440347 POP ions 
, 120/60 110/50, EF8320G202 120/60 110/50, EF8344G074, 24V AC 10.1 W 238610-005-D 440348 18074003B 440373 
EF8344G70 120/60 110/50, EF8344G72 120/60 110/50, 208 to Mounting —527573-001-MB 440383 
EF8345G001, EF8345H003, Mfr. EF8210G030 220/240V 10.1 W 238610-058-D 440349 Bracket — 525577 O02-MB 440388 
EF8210G002, EF8210G003, EF8210G004, EF8210G008, AC Mini DIN 
EF8210G009, EF8210G015, EF8210G022, EF8210G036, 120V AC 17.1 W 238610-132-D 44U350 Mini 1 290414-001 440391 
NEMA 7. 9. Class EF8210G037, EF8210G073, EF8210G100, EF8210G101; 120VAC 10.1 W 238612-032— 440351 onnecior 
E 120V AC EF8262G002, EF8262G022, EF8316G54 120/60 2HTU1 120VAC 17.1 W 238612-132— 440352 
› 110/50, EF8316G64 120/60 110/50, EF8316G66 120VAC 6.3 W 266/63-002-D 440353 
120/60 110/50, EF8316G74 120/60 110/50, 24V AC 16.1 W 272610-005-D 440354 
EF8321G001, EF8321G002, Mfr. EF8210G001 120V AC 20.1 W 272610-132-D 440355 
Valve Rebuild Kits ASVA Вей-Наћ. | For Use With 
f М Р А For Use With Grainger Item 
Replacement parts for Asco solenoid valves. For a complete list of kit contents, see Grainger.com. Mfr. Model Number нет Number Мо. 
For Use With For Use With 8210G10024/60DA, 30125, 3UL26 
For Use With Grainger Item For Use With Grainger Item 8210G100 120/60,110/50, 3UL27 30198 1AKY7 
Mfr. Model Number Item Number Мо. Mfr. Model Number Нет Number Мо. 82106101 120/60,110/50, EF 4KY37. BDYNS 
82108020 120/60,110/50 JC, 3UK18. 3UK19 1AKJ9 8210G03524/60DA, 8210G035 82106100 120/60,110/50 ' 
82108021 120/60,110/50 , 120/60,110/50, EF 82106035 82200005 120/60,110/50 3UL30 1AKYS 
8210G001HW 120/60,110/50, 3UK49. 3UK52 120/60,110/50, SC 8210G035 - 3UL31 ТАКҮ 
8210G002HW 120/60,110/50, 3UKS5 4EMps ТАКО 120/60,110/50240333-001, 3UK89, 3UK90, 4 axyg 82206023 24/60, 8220G023 30132. 3UL33 
8210G002HW 240/60,220/50 ' 8210G03524/60DA, 8210G035 4ELJ1, 6DYNO 120/60,110/50, 82206023 ДЕМО Empa ТАКА 
82106002 24/60, 82106002 120/60,110/50, EF 82106035 240/60,220/50 , 
24/60, 82106001 24/60, 120/60,110/50, 5С 82100035 82200025 120/60,110/50, 82200027 
82106001 120/60,110/50, 120/60,110/50240333-001 120/60,110/50, EF 82206025 4EMC9, 51044 1АК72 
82106002 120/60,110/50, 2HTX4, 3UK48, 8221G005 120/60,110/50 3UL37 TAKVI 120/60,110/50242905-001 
8210G002 240/60,220/50, 3UK50, 3UK51, 82216007 120/60,110/50 3UL38 TAKV2 8210G056 120/60, 
8210G002 480/60,440/50, 3UK53, 3UK54, 82216011 120/60,110/50 3UL40 1AKV3 8210G05624/60DA, 5JC46, 5JC48, 
8210G002 240/60,220/50, 3UK56, 3UK57, Акуа 82216013 120/60,110/50 3UL41 TAKV4 $C8210G056120/60A, EF 82100056 6DYK9, 6DYN3, 1ALU4 
8210G001 240/60,220/50, 4EKR2, 4EKR3, 8215A090 CSA120/60, 110/50, 4ELZ2. 4KY47 1АК\5 120/60, EF8210G056220/50DA, 6FAX6, 6FAZO 
$C8210G001120/60,110/50A, 4EKU2, 4EKU5, 8215A040 CSA 120/60,110/50 ' 8210B056120/60,110/50DA 
EF 8210G001 120/60,110/50, EF 4ELE8, 4ELG8, 82620202, 82620208, 83426001 120/60, 83426003 51052 5JC54 
82106002 120/60,110/50, НТ 6FAY8 8262G208 240/60 220/50, _ 1AKV6 120/60, EF 8342G001 120/60, BICSE. joang ТАШ6 
82106002 120/60, 110/50, SC 82620212, EF8262G202, EF 8342G003 120/60 р 
82106002 120/60, 110/50, JSF EF8262G208, EF8262G212 = 3UM27, 3UM28 2HTUS 
82106002 120/60, 110/50 8345G001 120/60,110/50, EF 3UM17 3UMIB 1AKV7 8317G035, EF8317G035 2HTUG 
82106003 120/60, 110/50, EF 83456001 120/60,110/50 ' 82200003 = 2HTU7 
82106003 120/60, 110/50, SC 3UK58, 3UK59, 4 qKyg 82226047 120/60,110/50, 3UM24, 3UM25 1AKV8 82210009 - 2HTU8 
82106003 120/60,110/50, JKF 4EKV3, 4ELG7 82226049 120/60,110/50 ' 82216001, 82216003, 822163 24/60 = 2HTUS 
82106003 120/60, 110/50 8345H003 120/60, 110/50, EF 3UM30, 3UM31 TAKVS 82620220, 82626226, 82626230 = 2HTV1 
82100004 24/60, 8210G008 8345H003 120/60,110/50 , 8321G001, 8321G002, a 2uTV2 
24/60, 82106004 24/60, 82106054 120/60, АБР AELFS EF8321G001, EF8321G002 
82106004 120/60, 110/50, 3UK60. 3UK61 8210G05424/60DA, 8210G055 BICAO 51042. 83446074, 8344G72 120/60 
82100004 240/60,220/50, 3062. 3UK63. 120/60, EF 8210G054 120/60, EF Бла 54664 1AKY1 110/50, EF8344G074, - 2HTV3 
82106008 120/60, 110/50, BUKES 30669. 8210G055 120/60, HT 82106054 eDYND ' EF8344G72 120/60 110/50 
82106008 120/60, 110/50, AEKN7 AEKNB. 1AKUA 120/60, SC 8210G054 120/60 8215B050CSA, 82158060С5А, _ 2HTVA 
82106004 240/60,220/50, EF ДЕКР1' 4EKP7' 82106087 120/60, 110/50, 8215B070CSA 
8210G004 120/60,110/50, EF AEKRT. ЛЕГЕ, 8210G088 120/60,110/50, 3UL05, 3UL06, 8215G010, 8215G020, = 2HTV5 
82106008 120/60, 110/50, HT 4ElG9 $D8210G087120/60,110/50A, 3UL07, 3UL08, 1AKY2 8215G030, EF8215G030 
8210G004 120/60,110/50, SC EF 8210G087 120/60,110/50, 6FAZ5 8210B057 = 2HTV6 
87108004 120/60, 11050, JKF EF 82106088 120/60, 110/50 8210G037, EF8210G037 ШКОК 2HTV7 
82106004 120/60, 110/50 8210G093HW 120/60, 110/50, д ; 
8210G009HW 120/60, 110/50, MEIT 8210G094HW 120/60,110/50 30111, 3UL14 ТАКҮЗ 51036, 57060 2НТ/8 
8210G009HW 240/60,220/50, ЕМЕ” 1AKUS 82100094 24/60, 82100094 82106015, 8210615 240/60 = 2HTV9 
8210G009HW 240/60,220/50 24/60, SC8210G09424/60A, 220/50, EF8210G015 
82100009 24/60, 8210G009 82106093 120/60, 110/50, 8210G006, 82106007, = m 
24/60, 8210G009 120/60,110/50, зукто 3UK72 8210G094 120/60,110/50, 2HTY1, 3UL10, EF8210G006, EF8210G007 
82106009 240/60,220/50, 3UKT3. 3UK75 8210G094 240/60,220/50, 3UL12, 3UL13, 3UL04, 82106073, 8210G73 E 2HTW2 
8210G009 240/60,220/50, EF 4EKV4 AEKVG. 1AKUB 8210G094 480/60,440/50, 3UL15, 3UL16, 240/60 220/50, EF8210G073 
82106009 120/60, 110/50, HT AEKV7. 4ELET. 8210G094 240/60,220/50, EF 3UL17, 3UL18, 1AKY4 83206184, EF8320G184 — 2HTW3 
82106009 120/60, 110/50, SC іні 82100093 120/60,110/50, EF 4EKR4, 4ЕКВ5, - 30087, 30188 2HTW4 
82106009 120/60,110/50, JKF 8210G094 120/60,110/50, SC 4EKTS, 4ELF3, 83206174, 8320G174 240/60 
82106009 120/60, 110/50 82100094 120/60,110/50, НТ 4ELF6, 6ҒА72 220/50, 83200176 120/60 - 2HTW5 
82100022 24/60, 8210G022 3UK79. 3UK80 8210G094 120/60,110/50, SC 110/50, EF8320G174 _ 
120/60,110/50, ЕЕ 82106022 A4EKNA ^ 1AKU7 8210G093 120/60, 110/50, JKF = 3UL89, 30190 2HTW6 
120/60,110/50 82106094 120/60, 110/50 — 3UL67 2HTW8 
82106033 120/60,110/50, 82106034 8210G095HW 120/60,110/50 3UL20 ТАКҮ5 82636300, 82636305 — 2HTW9 
120/60,110/50, EF 8210G033 8210G095 24/60, 8210G095 8262G007 _ _ _ — 2HTX1 
120/60,110/50, EF 8210G034 24/60, 8210G095 120/60,110/50, 82626022, 8262622 24/60, 8262622 _ 2umo 
120/60,110/50, SC 8210G034 3UKB85. 3UK86 8210G095 240/60,220/50, 8210G095 2HTX7, 3UL19, 240/60 220/50, EF8262G022 
120/60,110/50240332-001, SUK87 3UK88. 1AKUB 480/60,440/50, 8210G095 30122, 30123, 4nkvg 82626002, 82626014, 826262 
82106033 120/60,110/50, 82106034 487 240/60,220/50, EF 82106095 3UL24, 4EKU9, 120/60 110/50, 8262G2 480/60 - 2HTX3 
120/60,110/50, EF 82106033 120/60,110/50, JKF 82106095 4EKV5, 4ELH3 440/50, EF8262G002 
120/60,110/50, EF 8210G034 120/60,110/50, SC 8210G095 — 3UL42 2LBC8 
120/60,110/50, SC 8210G034 120/60,110/50240358-001 
120/60,110/50240332-001 | CONTINUED | } 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2883 


Scan. Order. Done. 
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PLUMBING 
Valve Rebuild Kits 


«rmm 
А5%А Red-Hat 
Valve Rebuild Kits 


For Use With For Use With For Use With 
For Use With Grainger Item For Use With Grainger Item For Use With Grainger Item 
Mfr. Model Number Item Number Мо. Mfr. Model Number Item Number Мо. Mfr. Model Number Item Number Мо. 

IR 3UK21, 3UK82, 2LBD2 8320G001 120/60,110/50, 24W632, 8210P033 100-240, 8210P033 24-99, 4ELL8, 4ELL9, 6DYH4 

5JC38, 5J062 8320G001 120/60,110/50, 3UL85, 3UL86, 6DYA2 8210P034 100-240, 8210P034 24-99 4ELN1, 4ELN2 
EF8210B026 AC — 2LBD3 83206001 24/60 242064-100 4ELD2 8210Р035 100-240, 8210P035 24-99 4ELN3, 4ELN4 6DYH5 
= 4KY38 2LBD5 83206192 120/60,110/50, 24639, 8345P001 100-240 2HUA3 6DYH6 
— 4КҮЗ9 21806 83200192 120/60,110/50, EF 3UL99 3UMo1 9DYA3 82206403 120/60,110/50 DA, ANWZ2 
8210D89 120/60 110/50, = 2LBD7 83206192 120/60,110/50 d 82206406 120/60,110/50 DA, ANWZ5. 6DYH7 
8210G089, EF8210G89 120/60 83206194 120/60,110/50, 24634. 5082206406 120/60,110/50 А, 6WTV7, 6WTV8 
110/50, 8210G030 120/60, 2LBD9 83200194 120/60,110/50, EF 3UM02, 3UM03 6DYA4 EF8220G406 120/60,110/50 DA Ы 
82106038, EF8210G030, EF8210G038 83206194 120/60,110/50 d 82206409 24/60 DA, 82206409 4NWZS, 
— 2HTW8 2LBE1 83206130 12/DC 4ELD3 6DYA5 240/60,220/50 DA, 8220G409 6WTV9, 6DYH8 
82626148 DC, 82626263 DC = 2LBE2 8320A190 12/DC 4ELC9 6DYA6 120/60,110/50 DA 6WTWO 
8210D014 24/DC, 8210G014 4EKY9. 4EMF1 EF 82108054 АС, EF 8210B055 AC — 6DYA7 82206410 120/60,110/50 DA ANXAT 6DYH9 
120/60, 8210G018 120/60 240349- 4EMF6, 6FAX3 2LBE3 EF 8210B056 AC, EF FB X8210B056 n 6DYA8 82206411 120/60,110/50 DA 4NXA2 6DYJO 
001, EF8210G014120/60DA á 04672 АС,ЕҒ HT 82100056 AC Y 120/60,110/50 DA 4NWZ7 6DYJ1 
— 2HTX8, 2LBH4 21ВЕ4 EF 8210D089 AC, EF FB X8210D089 = 8220G401 120/60,110/50 DA, 
= ?LBH5 — 2LBEb _\04672 AC, EF HT 82100089 AC 6DYA9 82205404 120/60,110/50 DA ANWZ1, ANWZ4 GDYJ2 
— 5LE92 2LBE6 8210B059 120/60,110/50 AKY36 6DYCO 83530003 AC, 83530033, 83530034 
— 5LE93 2LBE7 82106022 24/DC, 2HTY3, 5LU20, 6DYC1 AC, 83530036 AC, X8353C033 3UK31.5LU47 6DYJ3 
82106093, 82106094 — 2LBE8 $C8210G02224/DCD 6ҒАҮ9 13470 AC, Х8353С033 15435 1 
82100001, 82106002, EF8210G002 = 2LBE9 8210B056 24/DC 4EMF5 6DYC2 AC, Х8353С033 21322 АС 
8210G095 — 2LBF1 8211A015 DC, HC 82114015 DC = 6DYC3 8262G022LT 120/60 2HTN2 6DYJ4 
8210G009 = 2LBF2 8215G020 12/DC, 8215G030 12/ 4EKT6, 4EKV8, 6DYCA 8262G021V 120/60,110/50 2LBG4 6DYJ5 
82100003 -- 2LBF3 DC, EF8215G03012/DCDD 6FAY4 8210G094N 120/60,110/50 4EKT1 6DYJ6 
8210G004, 8210G008 — 2LBF4 8344G070 120/60,110/50, 24W664, 8210G094V 120/60,110/50 4EKT2 6DYJ7 
— 5LU17 2LBF5 8344G070 120/60,110/50, EF 24W666 6DYC5 JB8266D023L 120/60,110/50 2LBG6 6DYJ8 
— 5LE94 2LBF6 8344G070 120/60,110/50 3UM11, 3UM12 JB8266D077L 120/60,110/50 2LBG7 6DYJ9 
82106088, EF8210G087 — 2LBF7 80306010 120/60 2HTP7 6DYC6 82626208V 120/60,110/50 2LBG5 6DYKO 
8262G262, 8262G263 — 2LBG2 80306013 120/60 2HTP8 6DYC7 8221G005HW 120/60,110/50 5LU28 6DYK1 
8320G182 12/DC, 8320G182 24W628, 8030G016 120/60 2HTP! 6DYC8 8221G007HW 120/60,110/50 5LU30 6DYK2 
24/DC, 83200184 24/DC, 24W643, 4Е М5 80306017 120/60 2HTR1 6DYC9 6131204 -- 6DYK3 
EF 83206184 24/DC 4ELC8, 4ELD1 80306003 120/60, 80300043 120/60 2HTR2, 2HTR3 6DYDO 6131205 = 6DYK4 
8222G070 120/60,110/50, 8030G071 120/60 2HTR4 6DYD1 6131206 -- 6DYK5 
82226074 120/60,110/50, 5LU34, 5LU36, AELNG 8030G083 120/60 2HTR5 6DYD2 C131207 — 6DYK6 
82226066 120/60,110/50, 51038, 51039 82676019 120/60 4EMD7 6DYD3 C131208 = 6DYK7 
8222G076 120/60,110/50 8267G023 120/60 4EME5 6DYD4 C131209 — 6DYK8 
8040C004CSA АС — 4ELN8 82646009 120/60, 82646010 120/60 2HTN5, 2HTN7 6DYD5 X8003001 05337AC — 44U357 
80400023 24/60, 80406022 45125, 5LU23 83210003 120/60,110/50 30М08 6DYD6 8353C004V AC = 44U358 
120/60,110/50, 80400023 5LU24 — 4ELN9 82226093 120/60,110/50, ДЕМЕЗ, 511440 = = 440359 
120/60,110/50 82226094 120/60,110/50, 51042 — 6DYD7 HV206720002AC = 440360 
8210G002V 120/60,110/50 АЕКВ9 4ELP1 82226095 120/60,110/50 Б 8210 = 44U361 
8210G009V 120/60,110/50 4EKV1 4ELP3 82226005 120/60,110/50 5LU41 6DYD8 HV212428001AC = 440362 
82100032 120/60 240353- AEKY8, GFAY7 4ELP5 82226088 120/60,110/50 4EMD6 6DYD9 HV216164001AC == 440363 
001, 5С8210003224/0С0 ; 82636024011 120/60 2HTN6 6DYEO 8222 AC — 44U364 
8210G095VH 120/60,110/50 4EKV2 4ELR1 8263G205LT 120/60, 2HTL7,2HTL9 6DYE1 8210 AC — 440365 
82100103 120/60 240361- 4ЕКҮТ, 60ҮРО 4ELR2 8263620617 120/60 5 8267 = 440367 
001, 82106104120/600А d 8263G209LT 120/60, 2HTN3, 2HTN4 8210B035 AC/DC = 440368 
8210G106B 120/60,110/50 4ELZ4 4ELR3 8263G209LT24/60DA, Аа” 6DYE2 8210 = 44U369 
8215B050 CSA 12/DC, 8215B050 ДЕКМ5, 4EKN9 8263G210LT 120/60 8030 = 440370 
CSA 24/DC, 8215B060 CSA AEKP2. 4EKP3, 4ELR4 822260021Т 120/60 2HTN1 6DYE3 8210 = 44U371 
12/DC, 8215B070 CSA 12/ 4EKR6 — 8210G100 24/DC, 4EMF4, GFAYO GDYE4 V043 002 — 44U372 
DC, 8215B070 CSA 24/DC EF8210G10024/DCDD : HV162818001DC = 440374 
82158080 CSA 24/DC 4EKN2 4ELR5 82206029 120/60,110/50 50045 6DYES 8353C003V — 44U375 
82150063 120/60,110/50, 82206007 120/60,110/50, 5LU29. 51031 6DYE6 V012 011 — 44U376 
82150053 120/60,110/50, 4ELZ8, 4ELZ9, 8220G009 120/60,110/50 dudes 8262 = 44U377 
8215C053 CSA 120/60,110/50, 4КҮ48, 4KY49, 4ELR6 8220G011 120/60,110/50 5LU32 6DYE7 8262 — 44U378 
82150063 CSA 120/60,110/50, 4KY50 82206013 120/60,110/50 50033 6DYE8 MXX = 44U379 
82156073 CSA 120/60,110/50 EF 83420001 AC, EF 83420001 m 6DYE9 8353E038 = 44U380 
8221G003HW 120/60,110/50 4EMD4 4ELT1 AC, EF 83420003 CSA AC $C8210G094MB 120/60,110/50 — 44U381 
82226002 120/60,110/50, 4EMD3, 5043  4ELT2 80306069 120/60,110/50 4EMC7 6DYF1 XV012 013 — 44U382 
82226003 120/60,110/50 d 8030G079 120/60,110/50 4EMC8 6DYF2 — — 44U384 
8262G011V120/60,110/50DA 6DYP7 4ELT4 8220G031 120/60,110/50 5LU46 6DYF3 MXX = 44U385 
8262G200 120/60,110/50, SC AEKWG, 4ELF9 4ELU2 X8262C002 120/60 13200 30К26 6DYF4 8353 057 & 8353Ғ038 = 44U386 
8262G200 120/60,110/50240664-001 i 82206095 120/60 4EME4 6DYF5 8353F038V & 8353F057V — 44U387 
8262G202T 120/60,110/50 ДЕКХЗ 4ELUS 83176053 120/60,110/50 3UL84 6DYF6 8353A064AC = 44U389 
EF 8215B060 120/60,110/50, 4EKN6, GFAY2 4ELUQ MATO 246095-001-F 8353A057V AC = 440390 
EF8215B070120/60,110/50DA И 83146006 АС, 83146041 АС, ЕЕ "E 6DYF7 X82636333T 05935AC — 44U393 
82156033 120/60,110/50, 4ЕК74, 4KY52 83146006 AC, EF 83140006 V АС 8262A152V AC — 440394 
8215G023120/60,110/50DA, EF 6DYP5 — 4ELV2 83166064 120/60,110/50 24W630, EF8320G182AC = 440395 
82156033 120/60,110/50 83166054 120/60 110/50. 24W650, 8210D002EAC — 440396 
EF 8262G226V 120/60,110/50 4EKW9 4ELV3 8316G074 120/60 110/50. EF 24W665, 8210D008EAC — 44U397 
826262320 (АС = 4ELV6 83166054 120/60.110/50, EF 34W676, 6DYF8 8210G088EAC == 440398 
83206200 120/60,110/50, : Ц 30172, 3UL73, HV283290001AC — 440399 

30М19, 83166064 120/60,110/50, EF 

83206200 120/60,110/50, EF 3UM20 AELV8 83166074 120/60.110/50 3UL75, 3UL76, 8215B080AC — 44U401 
83206200 120/60,110/50, EF AELDO, 4ELF8 Ц 30179, 3UL80 8344А074М0АС - 440402 
8320G200 120/60,110/50 Ц 83166066 120/60,110/50, 8340G001AC — 44U403 
83206186 120/60,110/50, EF 3UL97.3UL98 4ELW2 83166056 120/60,110/50 , 3UL74, 3UL77, 6DYF9 All Prefix 83530039 AC = 44U404 
83206186 120/60,110/50 t 83160076 120/60,110/50 , EF 3UL78, 3UL81 83216001 DC, 83210002 DC = 440405 
83208001 MS AC,EF 83206001 MS 83160066 120/60,110/50 821000090АС - 440406 
AC,GP 83206001 MS AC,GP HB JB 8214 083 CSA120/60,110/50 3UK46 6DYGO 8222B095MOAC — 440407 
83206001 MS АС,НВ 83206001 EF 83146300 24/DC, EF 24W624, U8210C076AC = 440408 
MS AC,J КР 8320B001 MS AC,HB 83146301 12/DC, EF 83146301 24W645, 6DYG1 8262C226EAC 440409 
8320B001 MS AC,J P SP 83206001 24/DC, EV 83146301 24/DC 2LBJ1, 2LBJ2 8262G220TAC 44U410 
MS AC,J SP 8320B001 MS AC,EF EF 8317G307 24/DC 2LBJ4 6DYG2 8262G226V, 8262G230V, 440411 
HB 83206001 MS АС,ОР KB ES 4ELWS EF 83176308 24/DC 2LBJ5 6DYG3 All prefix 8262G220V m 
83206001 MS AC,MP SP 8320B001 EF 83166301 24/DC 2LBJ3 6DYG4 8262D232EAC = 44U412 
MS AC,OP SP 83200001 MS 8040H008 120/60,110/50, 3UM33. SLU?1 8262D232JAC = 440413 
AC,8320G001 MS AC,J KB 8320G001 8040Н006 120/60,110/50, 5Lu22 ' 6DYG5 8262 153V AC — 44U414 
MS AC,P 8320B001 MS AC,OF SP 8040H007 120/60,110/50 FBX8262A227V 06866 CSA AC, 440415 
83206001 MS AC,P НВ 83208001 8210P093 100-240, 8210Р093 24-99, TALAG, ТАГАВ, брүбт FBX8262B227V 06866 СЅА AC == 
MS AC,J P SP 83206001 MS AC 8210P094 100-240, 8210P094 24-99 2HUA8, 2HUA9 8316G046AC = 440417 
8342G001MS 120/60, 8342G003 24W648, 8210P095 100-240, 8210P095 24-99 1ALB3,2HUB1 6DYG8 HV266139001DC = 440418 
MS 120/60, EF 8342G001MS 24W657, 4ELW6 8210P087 100-240, 1ALB1, 1ALB5 6DYG9 OP8210G034EAC = 44U419 
120/60, EF 8342G003MS 120/60 4ELD5, 4ELD6 8210P088 100-240 P 8353G061AC = 44U420 
Р210С093, P210C094 4ELE2, 4ELES  4ELW7 8210P004 100-240, 8210P004 24-99, 1ALB7, 2HUB2, 6DYHO X8353G054 18760AC = 440421 
Р2100009 4ELE4 4ELW9 8210P008 100-240, 8210P008 24-99 4ELL4, 4ELL5 8222G405AC = 440422 
— 4EKT8 4ELX4 8210P022 100-240, 8210P022 24-99 4ELL6, 4ELL7 6DYH1 8210G009AC — 44U423 
82636210 120/60, 82636210 8210Р100 100-240 1ALB9 6DYH2 X8262H226AC — 44U424 

2НТТЗ, 4ELK9  6DXZ9 
120/60,110/50 8320P184 100-240, 2HUA1, 2HUA7 6DYH3 
82626090 120/60,110/50 4ELK7 6DYAO 8320P186 100-240 : 
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PLUMBING 
Butterfly Valves 


M 


MILWAUKEE VALVE 


Cast- and 
Ductile- 
Iron Butterfly Valves 


» Max. pressure: 200 psi 

= Buna liner temp. range: 10° to 180°F 

= EPDM liner temp. range: -30° to 250°F 

a Viton liner temp. range: -20° to 300°F 

For commercial mechanical and industrial 
processes, including hot and cold domestic 

water, HVAC, condenser and chilled water, and 
compressed air and vacuum services. Meet 
MSS-SP67, MSS-SP25, and API-609, except 
Low-Lead models only meet MSS SP-67, API-609. 


Cast-Iron—Heavy-duty, low-torque valves are 
dead-end service rated at 150 psi; 200 psi for 
Buna and EPDM lug style. 


Ductile-Iron—High tensile and yield strength 


with positive shutoff. Bidirectional service to 200 5MPC5 
psi max. 
Cast-Iron Cast-Iron| Ductile- 
Body, | Cast-Iron | Body, (Iron Body, | Ductile- Low-Lead 
Buna Body, Viton Buna ron Body, Ductile- | Ductile- 
Liner, EPDM Liner, Liner, EPDM Iron Body, Iron Body, 
Nickel Liner, Nickel | Nickel Liner, Viton EPDM 
Plated |Aluminum/ Plated | Plated  Aluminum/Liner, 316 Liner, 
Ductile- | Bronze | Ductile- | Ductile- | Bronze | Stainless Aluminum/ 
Bolt No. оѓ Iron Disc Disc  |lron Disc | Iron Disc Disc (Steel Disc Bronze Disc 
Pipe Circle Lug Bolt Item Item Item Item Item Item Item 
Size Dia. Dia. Holes Мо. No. No. No. No. No. No. 


Lug Style, Gear Operated Handle Type 


біп 9%in %-10 8 1JBJ6 1JBE6 — — 5MPC3 | 5MPE3 | 394304 
Bin 1194in 4-10 8 1JBJ8 1JBE8 — 5MPD5 | 5MPC4 | SMPE4 | 39A305 
10іп 14%in %-9 12 = = — — 5MPC5 — 39A306 
12іп 17іп 7&9 12 - - - — — — 39A307 
Lug Style, Lever Handle Type 
2in 4%in 9-11 4 1JBH1 14801 | 1JBNT | 5MPC7 | 5MPA7 | 5MPD6 | 394296 
2%in5vin 5-11 4 1JBH3 1JBD3 — 5MPC8 | 5MPA8 | 5MPD7 | 394297 
3in бі 9-11 4 1JBH5 | 1JBD5 | 1JBN3 | 5MPC9 | 5MPAS | 5MPD8 | 39A298 
4in 7%in %-11 8 1JBH7 1JBD7 1JBN5 | 5MPDO | 5MPCO | 5MPD9 | 39A299 
Sin 8%in 4-10 8 1JBH9 | 1JBD9 — 5MPD1 | 5MPCT | SMPEO | 39A301 
біп 9%in %-10 8 1JBJ2 1JBE2 1JBN7 | 5MPD2 | 5MPC2 | 5MPE1 39A302 
Bin 1194inYài-10. 8 1JBJ4 1JBE4 TJBNS 5MPD3 | 5MPAG | 5MPE2 | 39A303 
12іп 17іп 7*9 12 — 5MPC6 — — 
Wafer Style, 10 Position Spring L Locked Handle Type 
4in 7 “іп %-11 = 5MPF9 — — — 
Sin 8 %in 34-10 2 — — — 5MPGO — — — 
Wafer Style, Gear Operated Handle Type 
4in 7%2in %-11 2 = — — — 5MPG8 = 
біп 8%in %-10 2 — — — — 5MPG9 — 
біп 9%in 3410 2 1JBL6 1JBG6 — — 5MPF2 | 5MPH2 — 
8in 1194in94-10 2 — 1JBG8 — — SMPF3 | 5MPH3 — 
10in 14 йіп 7&-9 4 — — — — 5MPF4 — — 
12іп 17іп 49 4 — — — — 5MPF5 — — 
Wafer Style, Lever Handle Type 
2in 4%in %-11 2 1JBK1 1JBF1 — — 5MPE6 | 5MPG5 — 
2%in 5 біп %-11 2 — 1JBF3 -- — 5MPE7 | 5MPG6 = 
3in біп %-11 2 1JBK5 1JBF5 1JBP8 = 5MPE8 | 5MPG7 = 
4in 7%in %-11 2 1JBK7 1JBF7 — — 5МРЕ9 — — 
Sin 8%in 7-10 2 — 1JBF9 — — 5MPFÜ — — 
біп 9%in %-10 2 14812 11862 1JBR3 | 5MPG1 5MPF1 | 5MPHO — 
Bin 119711 9-10 2 1JBL4 1JBG4 — 5MPG4 — 5MPH1 = 
Bin 1194in94-10 2 1JBL8 — — — — — — 
h N Handle Type 
===) A Bolt No. of Gear Lever 
ASAHI/AMERICA Pipe Circle Lug Bolt Disc Item Item 
Size Шіа. Dia. Holes Material*| Мо. No. 


PVC and CPVC IE DI кшш: 


3in біп %%-11 442R86 | 442R82 


Butterfl Valves 4in 7%in Yell 8 PP | 442R87 | 442R83 
y бі 37m 10 8 РР RBS |442R84 
| П Е р 

Feature a spherical disc design for сүй 114108 PP 442489 442885 

ili i | x, Ип 4 (РУС | 442R95 | 442R90 
T А and improved TEFUUTRCUECEM SUME: 3E uU] 
»v, while the full seat construc- 2%in 5%in Ип 4 Р/С | 442869 | 442R63 
tion helps isolate the body and mam x 1 TEC Ed 2 
stem from the media and acts as A in 4 PVC | 442R70 442864 
mating flange gaskets Адаг 4, 1,1042 ОР ЖДД 
handles come with a Plasgear - on "Ai 8 PVC 442871 1442865 
operator designed with composite "T Kan 3 CPVC 44289 Бы 
plastic and a black urethane ^ SAn Tun & РУС | MZRT2 | 442R66 
coating for rust and corrosion Si, HAGE 2 n 5 mE a um 
resistance even when exposed to " МАп IS—$—— pt ИН 4967 


harsh chemicals. * Polypropylene - PP. 
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Electric Actuated 
115 VAC 
1WDX1 


Pneumatic 
Actuated 
1WDX8 


Cast- and Ductile-Iron 
Actuated Butterfly Valves 


= Max. pressure: 200 psi CWP 

= Temp. range: -20° to 250?F 

= EPDM seats and liner, aluminum bronze disc 

1 Lug style 

Use for industrial and domestic applications, including hot and cold 
domestic water, HVAC, condenser and chilled water, compressed air, 
and vacuum service. Compatible with ANSI Class 125 and 150 flanges. 
Electrically actuated 115VAC valves have a reversing motor that requires 
50/60 Hz and include a switch that indicates whether the valve is open 
or closed. Close mount. Can be bolted directly to a single flange piping 
System. Pneumatic-actuated valves require a 80 psi air supply. Double- 
acting valves require air to open and close; spring-return valves only 
require air to open. 


MILWAUKEE VALVE 


Pneumatically) Pneumatically 


Actuated, Actuated, 
115 V AC (Double Acting| Spring Return 
Pipe Bolt Circle Lug Dia. Мо. of Item Item Item 
Size Dia. (in. —BoltHoles Мо. No. No. 
Cast Iron 
2" 4% %-11 4 TWDX1 1WDX8 ШІ 
2" БУ" 56-11 4 1WDX2 1WDX9 1WDY7 
3 6 98-11 4 TWDX3 TWDY1 1TWDYS8 
4 TW 56-11 8 1WDX4 1WDY?2 1WDY9 
5: 8%" 34-10 8 1WDX5 1WDY3 1WDz1 
6 97" %-10 8 1WDX6 1WDYA 1WDZ2 
8 119” %-10 8 1WDX7 1WDYS 1WDZ3 
Ductile Iron 
2 4 6-11 4 5МРР2 SMPNO SMPN6 
2)" БУ" 56-11 4 SMPP3 SMPN1 SMPN7 
3 6 %-11 4 SMPP4 SMPN2 SMPN8 
4 TW 36-11 8 5МРР5 SMPN3 SMPN9 
5 8%" %-10 8 SMPP6 SMPN4 SMPPO 
6 97" 34-10 8 SMPP7 5МРМ5 SMPP1 


Lever Handle 
442R78 


Gear Handle 
442R74 


PLUMBING Scan. Order. Done. => 
Butterfly Valves Details on page A1. E 


Carbon Steel Butterfly Valves X 
» Max. pressure: 285 psi = Temp. range: -20° to 400°F MILWAUKEE VALVE 

в ing: j au i i Bolt No. of| Lug | Waf 
Max. steam rating: 150 psi RPTFE liner material | Pipe Cine Lug Bolt ied ie n 

= 316 stainless steel disc material Size Dia. Dia. Ноіев No. | No. 

Use in throttling and positive shutoff applications, with hot water, Coar Ouerated Handle ттт — 

cold water, and steam. A redundant seal prevents seat from being біп 8%in 2-40 8 |4GAMT| — 
drawn into the flow stream, especially under high-velocity conditions. теше іы, ДН 
Bidirectional, with double dead-end service. Mount in any position. 4n 7% %11 4 | — AGAMS 
Stainless steel spring. Meet MSS SP-68, ANSI B16.34, and АРІ 609. 211—711 ЕП 8 46NID 4GANS 


PVC Butterfly Valves—Type-57P A PVC Butterfly Valves— © HAYWARD 


» Max. water pressure: 150 psi ааа, | BYCS Series 
= Temp. range: 30° to 175°F » Max. pressure: 150 psi 


= EPDM liner material — | = Temp. range: 40° to 140°F 
= Polypropylene disc material = EPDM liner material 


= Wafer style = PVC disc material 
Feature a PVC body and poly- = Wafer style 


propylene disc for high chemical PVC construction, 1- 
|, , 1-pc. body. Fully 
resistance and non-wetted 316 

Я т supported flanged bolt holes help 
stainless steel shaft for long life. prevent stressing on mating flanges. 


The ТШШ ir mil helps Blowoutproof, 410 stainless steel 
provide Increased vv, Maximum stem and full body liner with inte- 
sealing, and a high cycle life. Molded body stops and a seat stress grally molded face seal eliminates 


relief area help prevent seat overtightening. Self gasketing, no addi- need for additional gaskets. Lever handle with lockout. 


49FD21 26X014 


tional gasket required. Meet ASTM D1784 Cell Class 12454A and NSF Handle Type 
61 Certified. Find Asahi Flange Gaskets at Grainger.com. Handle Type Gear Lever 
А Gear Lever Pipe Item Item 
Pipe Item Item Size Bolt Circle Dia. No. of Bolt Holes No. No. 
Size Bolt Circle Dia. No. of Bolt Holes No. No. 2in 4% in 4 26X021 26X014 
Zin 4% in 4 = 49Е021 2 Yo in 5 vin 4 26X022 | 26X015 
2 іп 5 vin 4 — 49FD22 3in = 4 = 26X016 
3in біп 4 - 49FD23 | - 
4in 7 Ain 8 = 49FD24 ЕШ біп 4 26X023 = 
біп 9 in 8 pem 49FD25 4in тіп 8 26X024 26X017 
ЕШ 1134 їп 8 = 49FD26 5in 8 Yin 8 = 26X018 
10 in 14 Vain 12 49Ғ019 = 6 in 9 зіп 8 26X026 | 26Х019 
12 in 17 in 12 49FD20 = 8in 113A in 8 26X027 | 26X020 
PVC and CPVC Butterfly Valves—BYV Series (QHAYWARD 
= Max. water pressure: 150 psi = Temp. range: 32° to 140°F (PVC Body); 32° to 190°F (CPVC Body) 


Wafer, 
Lever 
Handle 


Feature a 1-pc. body and 1-pc. 316 SS stem with threaded retaining gland. Optional 316 SS lugs can be 
molded into the body for added strength. Lever models have 19 lockable stop positions, and 360? Interlock 


Lug, Gear 36rPe2 With Cv and percentage open indicators. For a complete list of standards and specifications, go to Grainger.com 
Handle and search for individual products. For glass-filled valves go to Grainger.com and search for glass filled poly- 
ЗбЕРӨ! propylene butterfly valves. 

Handle Type Handle Type 
Gear Lever Gear Lever 
Pipe Bolt No. of Disc Liner Item Item Pipe Bolt No. of Disc Liner Item Item 
Size Circle Dia. Lug Dia. Bolt Holes Material* Material No. No. Size Circle Dia. Lug Dia. Bolt Holes Material* Material No. No. 
шо Wafer 
PVC Body PVC Body 
yr 4 GP EPDM | 36FP61 | 36FP63 yr 4 GP EPDM | 36FP60 | 36FP62 
yr 4 GP FPM 36FP69 | 36FP71 yr 4 GP FPM 36FP68 | 36FP70 
” 4% yr 4 GP Nitrile | 36FP65 | 36FP67 ” 4% yr 4 GP Nitrile | 36FP64 | 36FP66 
yr 4 PVC EPDM | 36FN76 | 36FN78 yr 4 PVC EPDM | 36FN75 | 36FN77 
ЕЛІ 4 РУС ҒРМ 36FN84 | 36FN86 ЕЛІ 4 РУС ҒРМ 36FN83 | 36FN85 
yr 4 PVC Nitrile | 36FN80 | 36FN82 yr 4 PVC Nitrle | 36FN79 | 36FN81 
yr 4 GP EPDM | 36FP73 | 36FP75 yr 4 GP EPDM | 36FP72 | 36FP74 
yr 4 GP FPM 36FP81 | 36FP83 yr 4 GP FPM 36FP80 | 36FP82 
2w Бу ЕЛІ 4 GP Nitrile | 36FP77 | 36FP79 2y Бу ЕЛІ 4 GP Nitrile | 36FP76 | 36FP78 
yr 4 PVC EPDM | 36FN88 | 36FN90 yr 4 PVC EPDM | 36FN87 | 36FN89 
ЕЛІ 4 РУС ҒРМ 36FN96 | 36FN98 yr 4 PVC FPM 36FN95 | 36FN97 
yr 4 PVC Nitrile | 36FN92 | 36FN94 yr 4 PVC Nitrile | 36FN91 | 36FN93 
ЕЛІ 4 GP EPDM | 36FP85 | 36FP87 ЕЛІ 4 GP EPDM | 36FP84 | ЗбЕР86 
yr 4 GP FPM 36FP93 | 36FP95 yr 4 GP FPM 36FP92 | 36FP94 
3 6 yr 4 GP Nitrile | 36FP89 | 36FP91 3 6 yr 4 GP Nitrile | 36FP88 | 36FP90 
yr 4 PVC EPDM | 36FP01 | 36FP03 yr 4 PVC EPDM | 36FN99 | 36FP02 
yr 4 PVC FPM 36FP09 | 36FP11 yr 4 PVC FPM 36FP08 | 36FP10 
yr 4 PVC Nitrile | 36FP05 | 36FP07 yr 4 PVC Nitrile | 36FP04 | 36FP06 
AV 8 GP EPDM | 36FP97 | 36ЕР90 ЕТИ 8 GP EPDM | 36FP96 | 36FP98 
ZA 8 GP FPM 36FR06 | 36FR08 ZA 8 GP FPM 36FR05 | 36FR07 
г TW 291" 8 GP Nitrile | 36FR02 | 36FR04 К TW) WA 8 GP Nitrile | 36FRO1 | 36FRO3 
WAS 8 PVC EPDM | 36FP13 | 36FP15 ? VAS 8 PVC EPDM | 36FP12 | 36FP14 
AV 8 PVC FPM 36FP21 | 36FP23 21" 8 PVC FPM 36FP20 | 36FP22 
WA 8 PVC Nitrile | 36FP17 36ЕР19 ZA 8 PVC Nitrile | 36FP16 | 36FP18 
CPVC Body CPVC Body 
yy 4 CPVC EPDM | 36FR46 | 36FR48 yr 4 CPVC EPDM | 36FR45 | 36FR47 
2" КЕД yr 4 CPVC FPM 36FR54 | 36FR56 2 4 yr 4 CPVC FPM 36FR53 | 36FR55 
yr 4 CPVC Nitrile | 36FR50 | 36FR52 yr 4 CPVC Nitrile | 36FR49 | 36FR51 
yr 4 CPVC EPDM | 36FR58 | 36FR60 yr 4 CPVC EPDM | 36FR57 | 36FR59 
2%" А ЕЛІ 4 CPVC FPM 36FR66 | 36FR68 2%" 5 yr 4 CPVC FPM 36FR65 | 36FR67 
yr 4 CPVC Nitrile | 36FR62 | 36FR64 yr 4 CPVC Nitrile | 36FR61 | 36FR63 
yr 4 CPVC EPDM | 36FR70 | 36FR72 yr 4 CPVC EPDM | 36FR69 | 36FR71 
3 6 yr 4 CPVC FPM 36FR78 | 36FR80 3 6" yr 4 CPVC FPM 36FR77 | 36FR79 
yr 4 CPVC Nitrile | 36FR74 | 36FR76 yr 4 CPVC Nitrile | 36FR73 | 36FR75 
PAS 8 CPVC EPDM | 36FR82 | 36FR84 FAV 8 CPVC EPDM | 36FR81 | 36FR83 
4" ША ZA 8 CPVC FPM 36FR90 | 36FR92 4 тү" ZA 8 CPVC FPM 36FR89 | 36FR91 
дү" 8 CPVC Nitrile | 36FR86 | 36FR88 Фан 8 CPVC Nitrile | 36FR85 | 36FR87 
*GP - glass-filled polypropylene. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Gate Valves 


Bronze Gate Valves M 


D MILWAUKEE VALVE Nonrising Stem, FNPT 
Valves act as a positive shutoff and can be used fully open or fully closed. 5JLU3 


Rising Stem, Solder 


5MPJO 
Bronze body, stem, and wedge. Malleable-iron wheel handle. Full port. For 
use in steam, water, and compressed air applications. Meet MSS SP-80. 
CLASS 125 CLASS 200 
= Max. water pressure: 200 psi CWP, 125 psi SWP = Max. water pressure: 400 psi CWP, 200 psi SWP 
= Max. temp.: 406°F = Max. temp.: 550°F 
CLASS 150 CLASS 300 
= Max. water pressure: 300 psi CWP, 150 psi SWP = Max. water pressure: 1000 psi CWP, 300 psi SWP 
= Max. temp.: 406°F = Max. temp.: 550°F 
Class 125 Class 150 Class 200 Class 300 
Top of Top of Top of Top of Topof | Class 125 
Inletto Handle Inletto Handle Inletto Handle Inletto Handle Inletto Handle 
Outlet to Inlet Item Outlet to Inlet Item Outlet to Inlet Item Outlet to Inlet Item Outlet to Inlet Item 
Pipe Size| Length Center No. Length Center No. Length Center No. Length Center No. Pipe Size — Length Center No. 
Non-Rising Valve Stem Type, FNPT Non-Rising Valve Stem Туре, Solder 
Vain 1%in 5JLU3 19*4in 3% in 1WEB9 |11У6іп 4 %in 4GCD9 | 1 еіп 4 іп 1WED1 Ув in 1% in 3 As in 1WEF1 
36 in 1 9e in Бл іп 5JLUA Tsin 3%in 1ШЕСІ 1 іп 4 іп 4GCE1 Tin 4% in 1WED2 Yo in Tin 3 As in 1WEF2 
Yin | 2in 3% in SJLUS 2in 3 ys in 1WEC2 2%in 49віп 4GCE2 2%in 4 %cin 1WED3 Эд іп 2 15 in 435A in 1WEF3 
% in 2 іп 4% in 5JLU6 2 Vs in 4356 in 1WEC3 2%in 49віп 4GCE3 2%іп 4%віп TWED4 Tin 3in 5in TWEF4 
Tin 2 94e in 5in 5JLU7 2 As in Sin TWEC4 3in 5 Ae in 4GCE4 3in 5 As in 1WEDS lin 3 14 in 5 in 1WEFS 
їйїп |2?v»in 5 еіп  5JLUB | 2%2in S%ein 1WECS | 3%in 5'%ein 460Е5 396in 51У76іп  1WED6 1 in 355 in 6 in TWEF6 
Tin | 2%sin 6 ein 5JLU9 21 біп 6 Үзіп ТМЕСб 3 іп 6%іп 4GCE6 3 V» in 6 %in 1WED7 2in 4%6in 7 “ein 1WEF7 
Zin 3Yywin  77ein 5ЛУ0 3Ywin 77ein  TWEC7 | 3%in 7'/ein 46СЕ7 Jain 7 %cin X1WED8 21 in  4'Wein 9 ¥in TWEF8 
2%in | 4%ein 9%in 5JLV1 4TYw5in 9%in  1WEC8 — — — — — — 3in 5 біп 10%in | 1WEF9 
3in 4%п 10795 in 5Л\2 Arin 10!9»in 1МЕС9 = — — — — — Rising Valve Stem Type, Solder zs 
КЕГИ Valve Stem Type, FNPT 3 % in 1%in 4%віп 5MPJO 
Vain {in 3%іп 5JLV3 49;in 1%іп 5JLY7 {Min 5Win 4GCC8 | 1 Yin 5 %in 5JLZ7 Yin 1йїп 496іп 5MPJ1 
Hin iin 3%in 5JLV4 Tsin 1 ein 5JLY8 1 іп 5 Yin 4GCD1 1 іп 5 іп 5.178 Ya in 2 15 in 6 %in SMPJ2 
Yo in 2in 355 in 5JLV5 4% in Zin 5JLY9 2Win 5 іп 4GCC9 2 Vin 5 іп 5JLZ9 Tin 3in Тіп 5MPJ3 
Yin 2 віп 4% in 5JLV6 5?7/5in 2 іп 5,170 2 іп 6 in 4GCD2 2 %in 6 “іп 5JMAO 1 in 3 14 in 856 in SMPJ4 
Tin 2 94e in 5 in 5JLV7 2%ein  7Yein 5Л71 2 іп  796in 46003 Зіп 7Ywin  5JMAT 1%іп 3 56 in 9 15 in 5MPJ5 
lin |2?9»in 594in 5JLV8 22 in  2?Y5in 5.172 3 іп 8 Ae in 4GCD4 8 біп 8 %ein 5JMA2 2in 4Ywin 11 %in SMPJ6 
Tin | 2%sin 6'Ye2in  5JLV9 Jin 2'Xein  5JLZ3 3 п 9%sin  4GCD5 | 3%in 9%іп Б.МАЗ 2%in 4%ein 14%6in | 4GCE8 
2in 3%віп 7 “Asin 5JLWO 3%ein 11 %in SJLZ4 3%in 1194in 46006 11%іп 119 in SJMA4 3in 57in 16 іп 4GCE9 
2%in | 4Ywin 90іп 5JLWT | 4Yin 14 %ein  5JLZ5 4%in 14%їп 46007 — — — 4in 7¥%in 15%in | 4GCF1 


3in 4%їп 109: in 5ЛМ/2 4%їп 16 %in 5JLZ6 5in 16%in 146008 E = — 


ЕЗ 47% Rising Stem, Solder NIBCO 


5EMWA 


Nonrisin 
stem, FNPT ws eo, wn | Bronze Flat-Top 
5EMUO Pipe Size Length Inlet Center Мо. 
Капі Stem, FNPT жин SEMUT Gate Valves 
4 In 4 In ЗІП . 
X іп Tsin 2 іп  5EMUT » Max. water pressure: 
іп 2in 6%п _ SEMU2 200 psi CWP 
MILWAUKEE VALVE zn A EOD ЗЕМІЗ » Max. temp.: 200°F 
Lead -Free 1 Е in 2172 іп e in ЕП General-purpose valves isolate 
vin Зукеш ein BEMUT— | flow in irrigation piping systems. 
Bronze Non-Rising Stem, Solder ayy | Dezincification-resistant. 
Gate Valves zn an $m sewwi | Nonrising stem. Bronze body 
| 1 A Ш 3%in 64п  5EMV3 | and wedge, silicon bronze stem. 
» Max. water pressure: 300 psi CWP Rising = ppr Asin SEMVA | Aluminum wheel handle. Meet 
= Max. temp.: 180°F АП БЕЛТ іп тар у Ы АЅТМ В-584. 
In in ІП 
Valves act as а shutoff and can 1 in 2 in 4% in 5EMV7 Note: Not recommended for use with 
be used fully open or fully closed. mE zu in теп ER hydrocarbons. 
21П ^6 In 2n 
Bronze body, stem, and wedge. iin оет —7 Vie in SENS Top of FNPT 
Malleable-iron wheel handle. Тиіп 2%2in 87У;іп _ SEMWO Inletto — Handle to Item 
i 2in КЕЛІП 11 іп 5EMW2 Pipe Size Outlet Length Inlet Center No. 
Full port. For use in water and Rising Stem, Solder win 1 is in 2 Y, in 6P964 
compressed air applications. Certified Vein 1%in 4%віп БЕММ4 Kin 2 in 2 %in 6P965 
; ; Jin 21^ in біп БЕММ5 Тіп 2 isin 3 Vie in — 

for use in potable water applica- Tin 3 in Тіп 5EMWG Tin 2 Яіп 3'Vin | 6Р966 
tions. Meet NSF/ANSI 61-8 and MSS Tin 3A in 8 іп  SEMWT Tin 2 9s in 3iViein | 6Р967 
SP-80 1VWin 35&in 9% in 5EMWB8 1 іп 2% in 4%e in 6P968 

“Oy Zin 3%in 11 іп БЕММӘ 2 in 2 іп 4 in 6P969 
Lead-Free Brass ~~ Brass Gate Val 
Gate Valves MILWAUKEE VALVE P rass uate Valves 
» Max. water pressure: 200 psi CWP = Max. water pressure: 200 psi CWP, 125 psi SWP 


= Max. temp.: 212?F; GTWK1 to GTWK3 are 176°F 

Main shutoff valves must be used fully open or fully closed 
in water and compressed air applications. Nonrising stem 
can be used in limited vertical space. Brass disc, wedge, 
Stem, and screw-in bonnet. Cast-iron wheel handle. Full 
port. FNPT connections. Meet NSF/ANSI 61. 


» Max. temp.: 200?F 

Feature a nonrising stem that is ideal for use in areas with 
limited vertical space. Brass wedge, stem, and threaded 
bonnet. Cast-iron wheel handle. Certified for use in potable 
water applications. Meet NSF/ANSI 61-8. 


Top of NPT Solder 
Handle to Inlet to Item Inlet to Item Inlet to Top of Handle Item 
Pipe Size Inlet Center | Outlet Length Мо. | Outlet Length Мо. Pipe Size Outlet Length to Inlet Center No. 
Yin — 2?7in Tin 39A259| — -- Yin 161/100 in 21125 ^ 6TWJ6 
3e in 227 in T%in 394260 THin 394267 36 in 161/100 in 2% 6TWJ7 
Yin 2%» п | Tsin  39A261| 1?Y»in  39A268 win 177/100 in 287/100 _  6TWJ8 
3A in КЕЛІП 12 ҙіп  39A262| 2 еіп 394269 3A in 1 17/20 in 3 19/100 in 6TWJS 
Tin 3 iein 2%6in  39A263| 2?/7»in  39A270 Tin 2 13/100 in 3 o in 6TWKO 6TWJ6 

Ti  4lVein 2?/4in 394264 3in 394271 Тиіп 2 17/50 in 4 33/100 6TWKi 
Тюп 4%ein 2%ein 30А265 3/»in  39A272 39A259 Tin 2 14/25 in 4 23/25 6TWK2 
2in 6 % in 2?/»in 304266 3?y»in 394273 2in 2 19/25 in 5% in 6TWK3 
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Gate Valves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Forged Carbon Steel Gate Valves 
= Max. pressure: 1460 psi steam; 1975 psi CWP 


pu іп Hach ot ped Sockel 
= Max. temp.: 850°F utle andle to em em 
. : Pipe Size Length — Inlet Center No. No. 
Class 800 valves withstand high pressures and tempera- Vain З іп 6 in TPRG6 | 1PRH5 
tures. Carbon steel body construction with 410 stainless mam E UMEN BMC 
steel rising stem and wedge, and carbon steel handwheel. ^ ¥% in 33/4 in  67/in | 1PRG9 | 1PRH8 
With outside screw and yoke and bolted bonnet. Meet API in ain — 7n | TPRHI | 1РАНВ 
602, BS 5352, ASTM A105, and NACE MR-0175. Thin 4 зіп 9 віп | 1PRH3 | 1PRJ2 
2in 53%ain  11%зїп | 1PRH4 | 1PRJ3 
Stainless Steel Gate Valves 
Ideal for refinery, CLASS 200 
chemical, and other = Max. pressure: 200 psi CWP Class 150 
process applications. = Max. temp.: 365°F Flange 
CLASS 150 FLANGED Corrosion-resistant construction Pipe Size outlet Length to Inlet Genter No 
» Max. pressure: with 316 stainless steel nonrising + ШЕ ИП. E ТЕНЕТ 
150 psi steam; stem, bonnet, body, and wedge. 2 in 7in 129 in | 1PRG3 
275 psi CWP Aluminum handwheels. 3 іп 8 іп 16е їп TRO 
ІП ІП ІП 
= Мах. temp.: 450°F | CLASS 800 Class 200 
Corrosion-resistant » Max. pressure: 1225 psi FNPT Socket 
А Inlet to Top of Handle Item Item 
valves feature a flex- steam; 1600 psi CWP Pipe Size Outlet Length — to Inlet Center No. No 
ible gate to assure = Max. temp.: 850°F Zn 21 ion in PUN TA = 
in ІП = 
proper placement; Forged 316L stainless steel Tin 2 14/25 in 433/100 1 4VMW2 — 
va ves car absorb bonnet and body provide excel- tan Adm 578/00 AMW —— 
pipe stress without lent corrosion resistance and 2in 3 37/50 in 669/100 | 4VMWs | 4VMX2 
leaking. Rising stem withstand high pressures and Class ш 
is 316 stainless steel; isi FNPT ocket 
"i p temperatures. Rising stem and Inlet to Top of Handle Item Item 
handwheel is cast-iron. wedge are 316 stainless steel; Pipe Size Outlet Length їо Inlet Center | No. No. 
With bolted bonnet Yin 355 in 5 Vs in 1PRJA 1PRKi 
ей Donne carbon Steel handwheel. Feature yin 3396 In B ain WPRIS | ІРЕК? 
and outside screw and — outside screw and yoke and Tin 4274 in 636 in 1РВЈ6 | 1PRK3 
oke. Meet API 603 and Тип 5 in 7 Vio in 1PRJ7 | ТРАКА 
AS | bolted bonnet. Meet API 602 and TR 5n В ЗЫП iPRJ8 ^ -PBK5 
-351. ASTM A182. 2in 51 in 9 Vie in iPRJ9 | 1PRK6 
А NIBCO WWATS 
Aluminum and Cast- and М.в “ҮТ 
Ductile-Iron Flanged Gate Valves 
MILWAUKEE, 4HCK7 Rising Stern 
= Double disc Pipe Inlet to Top of Handle Max. Water Valve Max. Item 
» Bronze stem and wedge; Бш ане! Length to Inlet Center Pressure - CWP Fluid Temp. No. 
aluminum handwheel 4in 5%in 14% in 125 psi 180 °F 4HCK7 
Meets TTMA and conforms to MIL-V- Class 125, Class 125, 
Class 125, Cast Iron, Cast Iron, 
58039 Type 1. Cast Iron. Non Rising, А Non-Rising, 
Max. Rising, Brass Stem Brass Stem tainless Steel Stem 
MILWAUKEE, CLASS 125 Water Valve | Top ol Top of Top of 
-j Inlet to Pressure Max. | Handle Handle Handle 
= Cast-iron bonnet, wedge, Pipe Outlet = Fluid | to Inlet Item to Inlet Кет to Inlet Item 
and handwheel бв Length СМР Temp. | Center No. | Center No. Center Мо. 
ilwaukee Valve 
Meet MSS SP-70. оп (m 2008 3822-1456! СІНЕ [T7 ЫМ 12/40 5МРН4 
2 біп 7 іп 200psi 353^F 160іп  1JFL9 13йіп 5JMC3 13 іп 5МРН5 
NIBCO, CLASS 125 зт Вп 200 psi 3S3 eF 18 Som AJG | i5in SIMCA | i5in — 5MPHG 
= Ductile-iron bonnet, wedge, 4in  9in 200рві 353^F 234%4іп  1JGL2 |17%in 5JMC5 |17%in 5SMPH7 
d handwheel 5in 10in 200psi 353^F 28 9&in 1JGL3 20 %in 5JMC6 20%їп 5МРН8 
and handwhee біп 10 %in 200рві 3537F 32 ein 11614 |23 Yin 5JMC7 23%п 5MPH9 
Low-lead and certified for use in Bin 11 іп 200psi 353 °Е |392%іп 1/45 270іп 5JMC8 — " Em 
potable water applications. Meet AWWA Ductile 
C509. қ iron, 
on-Hising 
WATTS, CLASS 200 Inlet to Top of Handle Max. Water Valve Max im 
a Sepa ral wedge, мере Size OutletLength іо Inlet Center Ргеѕѕиге - CWP Fluid Temp. No. 
and handwhee 
. . 2 in Тіп 10 in 300 psi 160 °F 1WPD4 
Suitable for throttling. Meet ASTM 2 V^ in 7 Y^ in 1T 196 in 300 psi 160 °F 1WPD5 
1JFL8 — 126 Class B Iron, AWWA 509, FM, and ап ВІ mum 300 ps IT IINE 
. in in 3 ^ in psi Ы 
MSS-SP-70. UL апа C-UL Listed. 6 in 10 % in 17 1%ә in 300 psi 160 °F 1WPD8 
WATTS, CLASS 250 8 in Tiin 20 5% in 300 psi 160 °F 1WPD9 
^ Class 200, 
= Cast-iron bonnet, wedge, Cast-Iron, Class 250, 
and handwheel TITTEN Non-Rising Stem " тп 
niet to ax. Water op o ор 0 
Epoxy-coated valve is used in fire ou Outlet Pressure - Valve Мах. Handleto Мет | Handleto Нет 
protection applications. Suitable for yg Size Length CWP Fluid Temp.Inlet Center Мо. Inlet Center Мо. 
throttling. Meet ASTM A126 Class B Ss и 2 іп 20 psi Ци i 9Vein — ТАСҮД 16% — 
Iron, AWWA 509, FM, and MSS-SP-70. т Bin 20psi 140% | T0XW ive | —  — 
UL and C-UL Listed. 3 8 in 250psi  140°F — — 18 У іп  1RCZ3 
1WPD7 4 9 in 200psi  140°F | 12%in 1RCY8 — — 
ғ 9 in 250psi  140°F — — 2234in — 1RCZ4 
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Gate & Globe Valves & Pressure pur 


Bronze Globe Valves 


= Rising stems 


= Malleable iron handwheels 


For use in HVAC and other general commercial and industrial utility applications with hot and cold water, steam, compressed air, and gas. 
Class 125 WOG has threaded bonnet, Classes 150 SWP and 300 WOG have union bonnet. All valves meet MSS SP-80. Body, screw-in and 
union bonnet, seat disc, disc holder, packing gland, and nut meet ASTM B-62. 


Class 125, FNPT, Max. 
Water Press.: 200 psi, 
Max. Fluid Temp.: 406°F 


Pipe Inlet to Item 
Size Outlet Length No. 
Ww 156in 1JLB5 
uw 1 %in 1JLB6 
yv 1746 in 1JLB7 
Ww 2 Ув in 1JLB8 
y 2 віп 1JLB9 
T 2 16 in 1JLC1 
Ти" 396 in 1JLC2 
ти" 3 e in 1JLC3 
Т" Ahs in 1JLC4 
2%" 59^ in 1JLC5 
3 6%in 1JLC6 


Class 125, Socket, Max. 
Water Press.: 200 psi, 
Max. Fluid Temp.: 406°F 


Inlet to Item 
Outlet Length No. 
1 4s in 5MPJ7 
2 9e in 5MPJ8 
2 3964 in 5MPJ9 
2 19e in 5MPKO 
3% in 5MPK1 
3 e in 4GCF2 
4 hs in 4GCF3 


Forged Steel Globe Valves 


= Max pressure: 
720 psi SWP, 
1975 psi CWP 
= Max. temp.: 1000°F 


PVC and ABS 


Class 800. Meet 
5352, and NACE 


Include bolted bonnets and GraFoil 
gaskets/packing. 


Nonrising stem. 
ASTM A105, BS 
MR-0175. 


Class 150, FNPT, Max. 
Water Press.: 300 psi, 
Max. Fluid Temp.: 406°F 


Inlet to Item Inlet to 
Outlet Length No. Outlet Length 
2 “ein 1JLC7 2 Vic in 
2 Vc in 1JLC8 2 s in 
2 s in 1JLC9 2 Vic in 
2 "Ac in 1JLD1 2 As in 
2 %e in 1JLD2 2 1s in 
3 ?віп 1JLD3 3 76 in 
3 Жіп 1JLD4 376 in 
4 іп 1JLD5 4 іп 
534 in 1JLD6 БЕЛІШ 

6 /34 іп 1JLD7 — 
8 in 1JLD8 8 in 
Pipe 
Size Inlet to Outlet Length 
VA 3 764 in 
yv 3 %a in 
VA 3 76. in 
y 356 in 
T 3 19/4 in 
ти" 4 2%ҙ in 
Ту" 5 864 in 
2" 6 іп 


Quick-opening valves provide unrestricted CHECK VALVES 
flow for low-pressure tank and drain appli- » Max. water pressure: 150 psi, except 35ZY65 is 75 psi 


Class 200, FNPT, Max. 
Water Press.: 400 psi, 
Max. Fluid Temp.: 550°F 


Class 300, FNPT, Max. 
Water Press.: 600 psi, 
Max. Fluid Temp.: 550°F 
Item Inlet to Item 
No. Outlet Length No. 
4GCF4 — — 
4GCF5 2 Vic in 1JLD9 
4GCF6 2 Yis in 1JLE1 
4GCF7 2 As in 1JLE2 
4GCF8 2 154 in 1JLE3 
4GCF9 З As in 1JLE4 
4GCG1 376in 1ЛЕ5 
4GCG2 4% in 1ЛЕ6 
46003 534 in TJLE7 
4GCG4 = = 
Socket 
FNPT Weld 
Top of Handle Item Item 
to Inlet Center No. No. 
61757" TPRK7 TPRL6 
6173" 1PRK8 1PRL7 
6175" TPRK9 TPRL8 
6574" 1PRL1 1PRL9 
Вы" TPRL2 1PRN1 
10546 1PRL3 1PRN2 
1096 TPRL4 1PRN3 
111316" 1PRL5 ТРЕМА 


MA VALVE 


$ 


1JLD9 


FNPT 
1PRK7 


QTR 


Gate and cations with liquids, gases, dry/bulk solids, = Max. temp.: 73°F 
Check Valves and slurry. Quick shutoff in low-pressure Provide quiet operation and combine the benefits of a spring and a є— check 
GATE VALVES or vacuum lines. Can disassemble for valve. The full-flow design eliminates the restriction of a spring center poppet and 
= Max. temp.: 167°F; 4HGE8 in-line servicing. Meet MSS SP-70. allows up to 1596 more flow than comparable spring check valves. PVC construc- 
and 4HGE9 are 205°F tion with 316 SS spring. White color, except where indicated in the table. 
Max. Water Inletto Тор of И 
Ріре Body Pressure Outlet Handleto Пет - Mounting Overall Item 
Size Connec. Type Material Wedge Material — -CWP Length Inlet Center Мо. Size Connec. Type Position L М — Height No. T 
Gate Valves Check Valves Е | 
4 vin HPIXMIPT РУС Polypropylene 45psi — 3 %in —5Yein АНбЕЗ у" —EPT x FPT Any  2%sin 2%sin 3'%sing5ZY67* w - 
: Slip ABS Polypropylene ^ 45psi  2%in 5 іп  4HGE8 Slip x SI ip Ау 2%in 2Йїп 35% in35ZY58 = 
FIPT PVC 304 Stainless Steel 40psi 2 іп 5 %in  4HGD7 ЕРГХЕР Any 2%sin 2%sin 4іп 35761 - | раны 
НРТХМІРТ РУС  304StainlessStee| 40psi 20іп 50іп  4HGD8 зд" ЕРТХЕРТ Any 2%sin 2%sin  4in 352Ү69 сан | ? 
2 in Slip ABS Polypropylene 70psi 3Y&in 5/іп  4HGEO Slip x Slip Any  2Y«ein 29Увіп  4in 357ү60 қ a> 
Slip PVC Polypropylene 40psi 3 %in 5%in 4HGF4 Slip x Slip Any  2%sin 2%вп  4in 35ZY68* 
Spigot PVC Polypropylene 40psi 3 win 5%in 4HGF6 ү' — Slip x Slip Any 21У6іп 21У6іп sin 357ү62 je win 
FIPT PVC 304 Stainless Steel 30psi —4Y2in 792іп  4HGE2 Slip x Slip Any 21У6іп 2 1%6in_ 4% in 35ZY70 * ` 4 
3in НРТХМІТ PVC 304StainlessStee| 30psi — 4#п  7*»in 4HGE3 чу" Slip x Slip Horizontal 3 13/34 in 3 13/34 in 6 6: іп 352Ү63 Gate 
Slip PVC 304 Stainless Steel 20рб 4 in 7%гіп 4HGD9 Slip x Slip — Horizontal 395 in 39min 5 Ты in 357ү71* 
41п Slip PVC 304 Stainless Steel 20psi  5%sin 9196іп АНбЕ5 Slip x Slip Horizontal 4% in  4Y»in 77% іп 352764 Маме 8 
біп Slip PVC 304 Stainless Steel 10psi 11 іп 16772 in 4НбЕб x __Slipx Slip Horizontal 4 2іп 4 %in 77&in35ZYT2 ^ 4HGE6 Check 
8in Slip PVC 304 Stainless Steel —10psi —1334in 1627 іп 4HGE7 Union х Union Ау — 47 іп 4 in 1072 іп 352Ү74 Valve 
10 in Slip PVC 304 Stainless Steel 10psi 13 %in 23% in 4HGF9 , UnionxÜnin Ау  6%in  3%in 37 іп 357ү73* 352Y67 
12 іп Slip PVC 304 Stainless Steel 10psi 15 іп 23%in 4HGG1 3' Slip x Slip Any 5%міп 539/&in 9 95 in 352Ү65 
* Clear color. 
Bronze Angle Globe Valves UNITED 
Suitable for throttli 3 i d feat djustabl Bronze Y-Pattern 
uitable for throttling service and feature adjustable РЕ Ка 
packing nuts for extended service life, full NPT thread NIBCO Blowoff Valves 
depths, union bonnet, and malleable iron handwheels. » Max. pressure: 200 psi SWP 
Dezincification resistant. Meet MSS SP-80. = Max. temp.: 406°F 
CLASS 125 CLASS 300 MEE ed MILWAUKEE For use with gas, oil, steam, and water. Rising 
= Max. pressure: = Max. pressure: | 125, FNPT | Solder |300, FNPT _ naval brass stem, ductile iron handwheel, swivel 
125 psi SWP, 300psiswe е "em | fem т disc holder with PTFE disc, and union bonnet. 
except 1JLE8 i Max. temp.: yr 1JLE8 - 5JLX9 FNPT connection. Meet MSS SP-80. 
аа à т 5925 БАР. P: е1 ТЕЗ — TWPUS | BILYO 
psi w | 1JFi | iWPUG | 5ЛУІ Pipe Inlet to Top of Handle Item 
= Max. temp.: 353°F EA 1JLF2 ШЕШ 5ЛҮ2 Size — Outlet Length to Inlet Center No. 
T 1ЛЕЗ | 1WPU8 | 5JLY3 Class 125, T ГЕЛ БЕД 45A298 
TW | dU — 5JLY4 FNPT WA 5 ys in аы 451209 
TW | 1JLF5 | 1WPVi | 5ЛУ5 a in А 
| 1JLF6 — 5JLY6 1JLE8 ? Tin ВУ 451302 45A298 
Bronze Cash Valve 
> CHOOSE: Max. Press.: 250 psi | Max. Press.: 400 psi 
Pressure Re ulators Pressure Max. Temp.: 400 °F | Max. Temp.: 180 °F 
9 тізі i н аат Вапде Пет Пет 
4 H S 4 ize _ psi 0. 0. 
» Series В direct-acting regulators, Ain 3i 4%1п 2010 100, 20 to 60, 2 to 25, 50 to 150 D6718 D6727 
except D6714 is Series A self- Rin 3%in 6 %in 2010 70, 2 to 30, 40 to 110, 90 to 150 D6719 D6728 
; ; ; : f 75 to 125, 0 to 5, 100 to 250, 2 to 25, 
actuating, 31LH28 is Series EB45 Wi Ê А in 6 n in “201060, 40 to 80, 75 to 200 — D6714 
inale- i қ 47іп 696in 1010 50, 2 to 30, 3010 125, 50 to 150 06721 06729 
Single seated, diaphragm-type valves Xm $BEIn 5 іп 10 to 70 — 31LH28 
reduce high initial inlet pressures; main- 5Y&in 6%in 101035. 105 to 150, 2 to 20, 3010 75, 50 to 110 05722 06731 
tain pressure within reasonably close 1 in 2 5 in 7 % in 101045, 20 to 60, 2 to 20, 55 to 100, 90 to 150 D6723 D6732 
uA к Тиіп 6 іп 8 іп 101030, 201050, 2 to 15, 45 to 100, 90 to 150 D6724 D6733 D6723 
limits. FNPT connections, except 31LH28 тут 6%іп 8%in 101030, 20 to 50, 2 to 15, 45 to 100, 90 to 150 D6725 D6734 
has MNPT. 2in 9Йіп 12іп 10 to 60, 20 to 100, 2 to 20, 90 to 150 D6726 D6735 
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PLUMBING 
Pressure Regulators 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Water and No. 2 Oil 


WATTS Pressure Pressure 
Pressure Regulators WN REGUEATOR Inlet Outlet Adjustment Шет | Inlet Outlet Adjustment Item 
» Max. pressure: 300 psi SERIES LF263A, LEAD ize Size Ы Н  Hange No. ize Size  L Range No. 
Series LF26A, Lead Free Brass Body E Series LF263A, Lead Free Brass Body 
= Max. temp.: 140°F FREE BRASS BODY , 1io25psi 5DMC7 іп їп 2 Ysin4 % in50 to 175 psi 26X106 
For use in water and No. 2 AND SERIES 263A, oe 10 97 s ДОРТ Series 2634, Stainless Steql tp: psi 3AYZ3 
fuel oil pressure regulation in STAINLESS STEEL BODY 1102509 29120000, КІСЕН 
small, general-purpose piping 3-way valves feature an Жіп Жіп 24 in4 96 ings TAn SONOS Maini Ai 1010125 psi_SAYZ5 
SDMCS system applications. FNPT aluminum spring cage, Buna 50 to 175 psi 40F293 3Q0psi ЗАҮ27 
i E " i і in- 1 10 25 рѕі 5DMD1 1 to 25 psi 3AYZ8 
connections. Lead Free regu N stainless steel disc, rein Yin Yin E: 050psi 5DMD2 | . -3iob0psi 3AYZ9 
lators are certified for use in forced Buna N diaphragm, tee —— 10 0125 iy 40F294 ж ж son о 129 psi SEM 
i i | 1A" eries eau Free Brass Во! 0 psi 
potable water applications. handle adjustment, and У ales 31050 рэі SDMD4 10010 anzha 
SERIES LF26A, LEAD low-pressure gauge port. 10to 125 psi 26X103 300 psi 
] 11025 psi 5DMD5 ito25psi 3AYYG 
FREE BRASS BODY SERIES SS-263AP, Win Win 5 ying% in 310 90 ра 5DMD3 yi yi 20 to 175 psi. 3AYY7 
1010 125 psi 26X104 1000 
2-way valves have brass STAINLESS STEEL BODY этед 11025207 - SDMD7 а, 3AYY8 
i i tainless steel body, sprin Yin Yin 3to50psi 5DMD6 eries inless Steel x ty 
construction and an oversized Stainle d ti BOE 1010125 psi 26Х105 , i yim 2 пд 41,310 50051. 1КС19 
orifice. cage, and adjusting screw. Rehuild Kits PO Яп eH In AND to 12 psi 1KDL1 
SDMD6 Oversized orifice. іп Yin 2% ind % in20 to 175 psi 40Е205 
30PT96 1DMK5 
NNWAITS 
REGULATOR 
Water Pressure 
Regulators 


FNPT connections, except 26X143 is 
FGHT x MGHT. 


BRASS 

= Max. pressure: 300 psi 

= Max. temp.: 140°F 

Ideal for use in non-potable water and 
No. 2 fuel oil pressure regulation in small, 
general-purpose piping system applica- 
tions. NBR, EPDM seals and a T-handle 
adjustment. Series 26A two-way brass 
valves feature an oversized orifice. 
Series 263A three-way brass valves 
have a Buna N disc, Buna N reinforced 
diaphragm, an aluminum spring cage, 
and 1⁄4" low-pressure gauge port. 
BRONZE 


= Max. pressure: 100 psi 
= Max. temp.: 212°F 


Designed to fill boiler and system 
piping with water and to maintain water 


Pressure 
Inlet Outlet Adjustment 
Size — Size L H Range 
Brass Body 
Series 2-Way Brass Е 
nn ип ELI 
Yin п 2Y6in 4%in 31505 
ип vein 310 50 ps 
Series 3-Way Brass _ 
Wm ит pozn 
Ain Эіп 3 to 50 psi 
2¥%in 4%in 11025 psi 
; A to 50 psi 
Win Win 10 to 125 psi 
50 to 175 psi 
Bronze Body 
Series 1156F 
Yin Жіп 3%in 6%in 8to21 psi 
Lead Free Brass Body 
Series 560 
0 to 25 psi 
жіп иіп 0 to 60 psi 
1%2in 2in 0 to 125 psi 
Ап ип 010-125 ps 
Series H560G | | 
Yin Ain Зіп 27іп  10to60 psi 
Thermoplastic Body 
Series P60 
Yin Ип  2in 3in 010 125 psi 


* Includes pressure gauge. 


2890 GRAINGER. 


pressure in the system. An innovative 
push-button fast fill engagement with 
auto-stop helps prevents over-pressuriz- 
ing the system. Dial indicator eliminates 
need for pressure gauge. 


LEAD-FREE BRASS 

= Max. pressure: 300 psi 

= Max. temp.: 140°F 

Certified for use in potable water 
applications. 


THERMOPLASTIC 

= Max. pressure: 300 psi 

= Max. temp.: 150°F 

Use in OEM irrigation and industrial 
applications that require a constant 
downstream flow. Corrosion-resistant, 
molded plastic body with 300 Series 
stainless steel and food-grade rubber 
internal components. 


Mfr. Item 
Brand Model No. 
= 30PT96 30PT96 
= 30PT97 30PT97 
= 30PT98 30PT98 
= 30PT99 30PT99 
= 30PV01 30PV01 
= 30PV02 30PV02 
= 30PV03 30PV03 
— 30PV04 30PV04 
= 30PV07 30PV07 
— 30PV10 30PV10 
— 30PV11 30PV11 
— 30PV12 30PV12 
— 30PV13 30PV13 
Watts BD1156F 54TP06 
Watts Y&LF5600-25 26Х144 
Watts Ув LF560 0-60 26Х145 
Watts — V&LF5600-125 26X146 
Watts 14 LF560G 0-125 26X147 * 
Watts 4 LF5600-125 26X148 
Watts LFH560-G-3/4 26Х143 “ 
Watts p-60 1DMK5 


1RWL4 


Pressure Regulators 


= Cast-iron body 
= FNPT connections, except 


49AC45 to 49AC76 are flanged 


PRESSURE REGULATORS 

= Max. pressure: 250 psi 

= Max. temp.: 450°F 

For use in steam distribution and 


pressure control in district heating 
systems and steam plants. Suitable 


for single point or multiple use 
applications and can be used in 


single-stage, 2-stage, and parallel 


PILOT-OPERATED 

= Max. pressure: 250 psi 

= Max. temp.: 450°F 
Self-contained for steam line control 
within +1 psig of set pressure under 
varying load conditions. Fitting a 
sensing line (not included) allows 
pilot to sense downstream pressure 
changes and quickly adjust to meet 
steam demand. All stainless steel 
internals. Meet ASME B16.1 with 
ANSI Class 4 seat tightness. 


reductions. 49AC45 to 49AC60 are 
Class 125, 49AC61 to 49AC76 are 
Class 250. All models meet ANSI/FCI 


70-2 Class IV shutoff, ҒСІ 70-3 Class 
VI shutoff, ASME/ANSI B16.1. 
Pressure Adjustment Range 
3 to 20 psi 51050 psi | 10to 100 psi | 20 to 150 psi 
Inlet Outlet Item Item Item Item 
Size Size L H No. No. No. No. 
Pressure Regulator 
2%in 2%in 11їп 14 іп) 49AC45 49AC46 49AC47 49AC48 
2%in 2%in 11їп 14% in| 49AC61 49AC62 49AC63 49АС64 
3in Зіп 11%in 16in | 49AC49 49AC50 49AC51 49AC52 
Зіл Зіп 11%in 16in | 49AC65 49AC66 | 49AC67 49AC68 
4in (in 14?4in 20in | 49AC53 49AC54 49AC55 49AC56 
4in (in 14%in 20in | 49AC69 49AC70 49АС71 49AC72 
5! n біп 19%in 24 1^ in| 49AC57 49AC58 49AC59 49AC60 
біп 19% in 24 1^ in| 49AC73 49AC74 49АС75 | 49АС76 
Pitot: TEES Pressure Regulator НЕЕ 
Yin Win 4%in 12% in| 1В\Л4 = 1RWN4 — 
Min Ain 4%in 1275in| 1RWLS = 1RWN5 — 
lin tin 5%in 13%in| TRWLG = 1RWN6 1RWP6 
Tin 114in 6%in 13 % іп) TRWL7 = 1RWN7 1RWP7 
Tin 1 іп 714in 14 2 іп TRWL8 — 1RWN8 — 
2in 2іп 7 Фіп 15in | 1TRWL9 -- 1RWN9 1RWP9 


Find even MORE on Grainger.com? 
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PLUMBING 
Temperature Regulators & Pressure Valves 


Self-Contained 
Temperature Regulators 


«>» 


Self-operated, 2-way regulators control REPLACEMENT 
temperature of water, steam, or other THERMOWELLS 
liquid systems without electricity. Thermal = Inlet connection: 
system assembly with gauge, 8" bronze 1" MNPT 


» Max. pressure: 250 psi 
= Max. temp.: -25° 

to 400°F 
Allow for removal of 
temperature probe 
without having to drain 
contents from tank. 


capillary. 1" NPT male union bushing. 
Adjusting screw and calibration scale allow 
easy setting. Bronze construction with steel 
springs and seats. Direct-acting valves are 
used for heating and are normally open; 
reverse-acting valves are used for cooling 
and are normally closed. Galvanized FNPT 
union end connections. Suitable for heat 
exchangers, kettles, building heat, bottle- 
washing machinery, plating tanks, heating 


ducts, cooking vats, and parts washers. 
Direct Acting 


Reverse Acting 
Temperature RegulatorTemperature Regulator 


NNYWATIS 

Lead-Free 
Pressure-Reducing 
Valves—25 
AUB Series 


= Max. pressure: 300 psi ô 
= Max. temp.: 160°F 

Union inlet connection, integral stainless steel strainer, 
and temp.-resistant reinforced EPDM diaphragm for hot 
water. Certified for use in potable water applications. All 
meet ASSE 1003, CSA B356, and are IAPMO Listed, except 
26X116 is IAPMO Listed only. 5DMA4 to 5DMA9, 5DMCO, 
and 26X116 meet Southern Plumbing Code and Mil. Spec. 
MIL-V-18146B Type І, except 26X116 meets the Mil. 

Spec. only. 5DMA4 to 5DMA8 meet CSA B356, Southern 


Pipe Max. Sensor Overall Overall Mfr. Item Mfr. Item Plumbing Code, and Mil. Spec. MIL-V-18146B Type I. 
ize Pressure Length Width Height Temp. Range Model No. Model No. 5DMA4 to 5DMCO and 26X116 meet ANSI A112.26. 
w' 250 psi 133211 5 in 12 %6 in 120° to 230°Е 2010AC-GQK 1RXN2 | 2020AC-GOK ТВХР5 5 $ 
51 9іп 5 іп 12%віп 45° 10 140°F 2010AC-GQD 1RXL5 |2020AC-GQD 1RXN8 
ww gopsi 13 Bin 5%in 12 віп 120° to 230^F 2010TD-GOK 1RXN3 2020Т0-60К 1RXP6 , Pressure 
PS! "igin 5 біп 12%sin 45°to 140°F 2010TD-GOD 1RXL6 | 2020TD-GQD 1RXN9 Adjustment Range 
1 65 psi 13% in 7%віп 15% in 120° to 230°Е 2010TE-GOK 1RXN4 | 2020TE-GQK 1RXP7 | 510 
PSI ^igin 7 віп 15 %in 45° 10 140°Е |2010TE-GQD 1RXL7 — - | 25 10 75 psi 125 psi 
1% 40psi 1356 in 8 176 in 15 16 in 120° to 230°F| 2010TF-GQK 1RXN5 | 2020TF-GOK 1RXP8 Pipe Item Item 
PSI "igin 8 "ein 15 ein 45° 10 140^F | 2010TF-GQD 1RXL8 | 20207Е-600 1RXP2 Size Connec. Type No. No. 
1%" 30 psi 13 іп 8 1916 іп 15 16 іп 120° to 230°Е 2010TG-GOK 1RXN6 = = Р FIP = 26X116 
PSI "igin 816sin 15 "ein 45° 10 140°F |201070-600 1RXL9 |2020TG-GQD 1RXP3 е FNPT Union х FNPT | 5DMA4 = 
v 20 psi 13 біп 8 "еіп 15 "Vc in 120° to 230°F 2OTOTH-GOK 1RXN7 анис ЕНЕ pr oman = 
19in 8 Mein 15 Mein 45° to 140°F |2010TH-GQD 1RXN1 | 2020TH-GOD 1RXP4 . 
mde n 15 Hie n 4910 | % ENPT х FNPT | 2500077 250003 
; Insertion Item 1 FNPT x FNPT 25CC98 | 25CD04 
Material Length No. "T FNPT Union x FNPT | 5DMAS = 
Replacement Thermowells ie 114 FNPT x FNPT 25CC99 = 
Brass Don SENE Ts FNPT Union х FNPT | 5DMAG = 
- ТП ЗЕТУ 3EJJ6 FNPT x FNPT 256001 — 
Stainless Steel 12%] ЗЕЈЈ9 9" FNPT Union x МРТ | SDMCO == 
24n FNPT x FNPT 25CD02 — 
ez 
26X107 
36JA73 
NNWAITS 
REGULATOR 
Apollo 
High- and Super-Capacity Water Мұ 


Pressure-Reducing Valves 

= Adjustable range: 25 to 75 PSI APOLLO, SUPER- 

= Preset pressure: 50 psi CAPACITY LEAD FREE 

Feature an enlarged diaphragm = Max. pressure: 400 psi 

and orifice and a spring cage = Max. temp.: 180°F 

to handle high capacities. FNPT Use to reduce incoming water 
connections. Lead-Free valves are pressure to help protect plumbing 
certified for use in potable water system components and reduce 
applications. water consumption. Feature built- 
APOLLO, SUPER-CAPACITY in thermal expansion bypass. Meet 
= Max. inlet pressure: 400 psi n CSA B356, and NSF/ 
= Max. temp.: 180°F | 

With built-in thermal expansion WATTS | 

bypass, adjusting screws, nut, cap = Max. pressure: 300 psi 

bolts, and easy access for main- = Max. temp.: 160°F 
tenance/repair. Meet ASSE 1003, Meet ASSE 1003, ANSI A112.26.2, 


ANSI A112.26.2, CSA B356, and IAPMO, Mil. Spec. MIL-V-18146B, 
IAPMO. and CSA B356. 
APOLLO APOLLO WATTS WATTS 
Super Capacity) Super Capacity | Super Capacity Lead 
Valve Type, Valve Type, Valve Type, Free Brass 
Bronze Lead Free Bronze Lead Free Brass Inlet Outlet, Нет 
Pipe Item Item Ite Size Size No. 
Size No. No. No. Water Pressure 
Water Pressure Reducing Valve Regulator Valve 
Ye in 6KJ91 40D793 5DMC1 өп ein | 26X107 
% in 6KJ92 400794 5DMC2 Yin Yin | 26X108 
Tin 6KJ93 40D795 5DMC3 lin {din | 26X109 
1 іп 6KJ94 40D796 5DMC4 1 Yin 1 йіп 26X110 
1 іп 6KJ95 40D797 5DMC5 Tin 17% іп) 26X111 
2in 6KJ96 400798 5DMC6 2in 2in | 26X112 
2 Vb in = 40D799 — 2%in 2%in| 26X113 
3in — 40D801 = 3in 3in | 26X114 
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Lead-Free, High-Capacity Water Pressure- 
Reducing Valves—U5B/127W Series 


= Max. pressure: 300 psi Plumbing Code, except 25CC94, 25CC95, 
and 26X115. Meet ANSI A112.26, except 
25CC94 and 25CC95. 


127W Series—Feature a high tempera- 
ture-resisting diaphragm, interchangeable 
diaphragm chamber, and replaceable stain- 
less steel seat and stem. Lead-free iron 
construction, except 36JA73 is lead-free 
copper silicon alloy. 


U5B Series—All have stainless steel 
strainer (except 25CC94 and 25CC95), and 
built-in thermal expansion bypass with 
check valve. Lead-free brass construc- 
tion. Certified for use in potable water 
applications and meet CSA B356 and 
ASSE 1003. All models are IAPMO Listed, 
except 26X115. Meet Southern Standard 


Pressure Adjustment Range 


10 to 35 psi 25 to 75 psi 
Preset Preset 
Pipe Connec. Pressure Max. Item Pressure Max. Item 
Size H Type Settings Temp. No. H Соппес. Type Settings Temp. No. 
USB Series а 
Yin | 5 еіп FNPTXFNPT 30psi 180°Е 25СС94 |5 еіп FNPT Union 50р! 160°Е 50124 
Xin | 6%in FNPTxFNPT 30psi 180*F 256095 (6 %in ТҮРГІЛІОП 50р 160°Е 50175 
iin | 7%i FNPT Union ; o 3, ;, FNPT Union ; o 
біп ^ ENPT 20psi 160°F 26X115 7 %іп x FNPT 50 psi 160°F 50126 
їйїп 9% in FNPT 30 psi 160°F 38YJ09 |8 п  FNPT 50 psi 160°F  38YJ08 
112 іп 8 %in FNPT 30psi 160°F 38YJ11 12 іп FNPT 50psi 160?F  38YJ10 
2in |12 йіп FNPT 30psi 160?F 38YJ13 12 %in FNPT 50рві 160^F  38YJ12 
Pressure Adjustment Range 
0 100 psi 
Pipe Preset Max. Item 
Size H Connec. Type Pressure Settings Temp. No. 
127W Series 
3 in 18 % in FNPT 50 psi 160 °F 36JA73 
Зіп 19 76 in Flanged 50 psi 160 °F 36JA74 
Tin 20 % in Flanged 50 psi 160 °F 36JA75 


PLUMBING Scan. Order. Done. -- 
Pressure-Reducing Valves Details on page А1. 


WWATTS 
HEROS Pressure Regulators 36JA81 36JA97 
Provide a highly sensitive response to 
reduced pressure changes and can maintain 
fullest possible volume without appreciable 
= = reduced pressure drop. Allow in-line service 
Direct-Acting and feature a sensitivity adjuster that helps 
Pressure- eliminate vibrating conditions. Stainless 
Е Steel seat and disc. FNPT connections. Ideal - 
Reducing Valves for use on autoclaves, oil lines, process sto) Речте Adjustment Rame ы 
? i i i ili 0 0 0 0 0 0 
» Max. pressure: 200 psig lines, single radiators, sterilizers, steam 15 psi | 40 psi | 30 psi | 50 psi | 100 psi | 140 psi 
= Max. temp.: 400°F tables, and vulcanizers. Pipe Item | Item | Нет | Мет | Item | Item 
. temp.: Size L — H | No. | No. | No. | No. | No. | №. 
Quick-response, pressure-reducing valves are suit- | PROCESS STEAM PRESSURE Process Steam Pressure Regulators — aie 
able for air, water, and steam service. Cast-iron igi 2d Tom Ein Ps Ш ЗА = к= 38JABS | —— ЗЫ 
construction with internal stainless steel strainer, s . : in 7 Y2in9 "ein = = = 
: қ ! : T%in7 %in9 Vin 36A90| —  |36JA91| — — [36JA92 
adjustable pressure screw, and 5 spring ranges. »Maxtemp:300F | TY Sm Mil — ЫМ] — с [ЫМ — 
FNPT connections. Meet Class IV shutoff. For steam or liquid applications. Iron body. 21 9п 14in| -  136JA95] — —  |36JA96| — 
Pressure Adjustment Range 
-— thois > CHOOSE: STEAM PRESSURE REGULATORS бй 3015 psi Ш 50 psi! 30 to 140 psi 
H E: PCH E: Pressure Item . : utle em em em 
Inlet Size Outlet Size Adlustment Range. L H No. " - о psi miet ize m n H No. No. No. 
to psi, to Li " in eam Pressure Regulators 
Tin Ит Tin ТИ іп psi 35i 140 psi 7 V2 in 94 in H6903 d HL | ‘in hin біп 8%in| 36JA97 | — 36JA99 
тетот етот 5104009,30 gin 1414 inH6904 For steam or liquid applications. Stainless Kin “in біп 8%in| — 36JC02 36JC03 
: i to 100 psi steel body. {in 1in біп 8%in = 36JC05 = 
Lead-Free Bronze Water „кх Emm 


Pressure-Reducing Valves 


= Max. pressure: 300 psi, except 40D776 to 40D792 are 400 psi 
= Preset pressure settings: 50 psi, except for 49EL62 
= Max. temp.: 140°F, except 40D776 to 40D831, 49EL62 are 180°F 


Feature a balanced piston design that allows valves to react in a smooth and responsive manner to 
changes in system flow demand, while also controlling inlet pressure changes. 22N570 to 22N575 
have a direct-acting bypass design to help prevent excessive pressure buildup caused by thermal 
expansion. Include a bypass check valve. All valves have a high-flow capacity and are suitable for use 
in industrial water lines and commercial irrigation systems. Find Repair Kit contents at Grainger.com. 
Certified for use in potable water applications. For a complete list of standards and specifications, go 
to Grainger.com and search for individual products. 


45K834 ro 


же” 


D 
Pipe Press. Item Pipe Press. Item 
КТ ағышы Connec. Type Adj. Range L H Brand No. Size Connec. Type Adj. Range L H Brand No. 
W^ FNPTUnonxPNPT  25075рі 5%іп бип Zum | 228670 Double Union FNPF 7910783] 6% БЫЗ Apolo 400822 
Rouble union PNET 25to 75psi бп біп Zurn 453062 Double Union Solder 151075psi 5 іп Gin Apollo 400791 
H e ү h 251075psi біп 6 in Zurn 453063 Double Union Solder 25 їо 75 psi біп 68/9in Apollo 400828 
opper weal T—JE т ҒАР 15to75psi 3%іп біп Apollo 40D780 
, FNPT 25 to 75psi 4%in 5%in — Zur SAEFS5 i NPT 251075psi 4%in 68/9in Apolo 400810 
i FNPT 251075 psi_5 еіп 5% 2 54EF53 р ? 
ENPT ACRES БИП БЕШ ERN [T ЗЕН Single Union FNPT 15to75psi 4%in біп ^ ^ (Apolo 400786 
LL He Оор! oren эп urn. Single Union FNPT 251075 psi 5 іп 68/9in Apollo 400804 
FNPT Union x ENET 23107906. Биеп $i ушп 22885711 Single Union SolderxFNPT —151075psi 4%іп біп Apolo 400785 
ingle Union Р 0 /о psi in In urn Single Union Solder х FNPT 25 to 75psi_ 5 іп 68/9in ^ Apollo 400816 
Double Union FNP 25t075psi 5 йіп 6/sin Zurn 453059 Union x FNPT 251075psi 5 іп 6 Ain Zurn 45K828 
aoue n іш 25 4075 рві 5%in 6'Vein Zurn 453U60 Double Union FNPT 251075 psi 7Y»in 88/9in Apollo 400823 
opper oweal TII Double Union Solder 251075 psi 7%in 88/9in Apollo 400829 
: FNPT 2510 75091 oein Ип — Zum SAEFS2 FNPT 251075psi 5%іп 88/0in Apolo 400811 
1 ial 221075081 Gm can zum —- ЕР 1W' — Single Union FNPT 251075psi 6 іп 88/9in Apolo 400805 
не оор! Іп ain ШП Single Union Solder xFNPT 25 to 75psi 6%іп 88/9in ^ Apollo 400817 
FNPT Union x FN 25to 75psi Gin 7 in — Zum 224572 Union x ENPT 251075psi 6%віп 7 Йіп Zum 45K829 
Single Union FNPT 251075psi Sin 6 ‘icin Zum 453058 Union x FNPT 251075рві 13 Yin OViin Zum  45К845 
: Union x FNPT 2510 75рзі 10П 8%in лт 450844 Double Union FNPT 251075 psi 75/иіп 88/0in Apolo 400824 
Т2 FNPT Union x FNP 25 to 75psi 7%in Вп Zurn 220573 Double Union Solder 251075psi  8in 88/0іп Apollo 400830 
д FNPT Union x FNP 251075psi 9%in 10іп Zurn 22N574 FNP 251075psi 5%in 88/9in Apollo 400812 
with FNPT Union x FNP 251075psi 10 %in 12in 7ш 224575 1%" Single Union FNPT 251075psi 6%in 88/9in Apolo 400806 
ithout Strainer mE Single Union SolderxXFNPT 25 1075 psi 6 іп 88/9in Apollo 400818 
NPT 20 to 90psi 5%in 8% іп Cash Acme  49EL62 Union x FNPT 251075psi 8%sin 10іп um 45K830 
Double Union ENP 15to75psi_5%in бп Ароїо 400788 Union x FNPT 25to75psi_17%in 11%in 7шп 45K846 
Double Union FNP 25 to 75 psi_5%in 5 8/9in Apollo 400820 Double Union FNPT 251075 psi 9 5% іп 11% in Apolo 400825 
Double Union Solder 15 ї0 75 psi_5 in бп Apollo 400787 Double Union Solder 251075рві 10%in 11 %in Apollo 400831 
Double Union Solder 251075psi 5%in 58/9in Apollo 40D826 FNPT 251075psi 7 іп 11 %in Apollo 400813 
PNE n 075 psi s% in E Apo 0 200716 2 Single Union FNPT 251075psi 8%in 11%in Apollo 400807 
y" à оор лп 58/911 Doro Single Union Solder xFNPT 25 to 75 psi 8 %4 in 11 іп ^ Apollo 400819 
РМР ГЕ 25 to 75 рэі 45%: іп 5 8/9 in — Apollo __ 400814 Union x FNPT 251075psi 9%іп 10%in Zum 45K831 
Single Union FNPT 151075 рві 4 Yain біп Apollo 401782 Union x FNPT 25 10 75 psi 18%іп 13 іп — Zum 45K847 
Single Union FNPT 25to 75psi 477 in 5 8/9 п Аройо 400802 . Union FNPT inletx FNPT ^ 251075psi 10іп 14 %in Zum 45K832 
Single Union Solder xFNPT — 151075psi 4#п біп Аройо 400781 2% Union x FNPT 251075psi 19%іп 17 біп Zum 45К848 
Union x FNPT 25 to 75 psi_4 Yin бі Zurn 45К826 Р Union FNPT Inlet XFNPT — 251075psi 11 іп 16іп Zum 45K833 
Union x FNPT 251075psi 8 Yin 7in Zurn 45К842 3 nion x FNPT 251075psi 25in  19in Zurn 45К849 
Double Union FNPT 15to75psi 5 Фіп біп Apollo 40D790 = 
Double Union FNPT 251t075psi 5%in 58/9in Apollo 40D821 For Use With For Use With 
Double Union Solder 15t075psi 5%in біп Apollo 40D789 Grainger Item Grainger Item 
Double Union Solder 25to75psi 5%in 58/9in Apollo 40D827 Size Item Number Brand No. Size Item Number Brand No. 
FNP 15to75psi 3%in біп Apollo 40D778 Repair Kits 3 in 45K833 Zurn 45K841 
y FNP 25 to 75 psi 35/&in 58/9in Аройо 40D809 V in 45K826 Zurn  45K834 Valve Rebuild Kits 
Single Union FNPT 15t075psi 4 %in біп Apollo 40D784 Ain 45K827 Zurn  45K835 “іп 54EF53, 54EF54 Zum 54ЕҒ57 
Single Union FNPT 25 to 75 psi 4 5% іп 5 8/9 in Apollo 40D803 Тіп 45K828 Zurn 45K836 1in 54ЕҒ50, 54ЕҒ51, Zurn 5AEF56 
Single Union Solder xFNPT 15 ї0 75 рѕі 4%in біп Apollo 40D783 1 in 45K829 Zurn 45K837 А 54EF52 
Single Union Solder xFNPT 25 їо 75 рѕі 4574іп 58/9in Apollo 40D815 1 іп 45К830 Zurn 45K838 8іп, 
Union x FNPT 251075psi 4%in біп Zurn 45K827 2in 45K831 Zurn 45K839  10in, — Zurn 54EF58 
Union x FNPT 25t075psi 9%in 7 %in Zurn 45K843 2%in 45K832 Zurn  45K840  12in 
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PLUMBING 
1-800-GRAINGER (472-4643) T&P Valves, Boiler Feed & Relief Valves 


' y ohn 22% ACME R т 
аш; Tum. EIS. RR ХАТА WATTS 21 2P074 
T&P Valves 
= Max. temp.: 210°F STANDARD SHANK 4 
Provide automatic tempera- 4Р947 meets FHA require- 4A822 
ture and pressure protection ments and Mil. Spec. 
for hot water heaters and — MIL-V-136-12D, Type 1. 


supply tanks. Test lever 


EXTENDED SHANK 1 
allows pressure checks) 5 los Safety Relief Valves NNWATIS 
during operation. ASME ieu А Em серімен Extendea | Nonmechanical seat-to-disc align- 174A Series—Meet Mil. Spec. 
rated, CSA Certified, and | COntalning thick | ion; Shank Shank ment. FNPT connections, except MIL-V-136-RD, Type Ill, as well as 
meet ANSI Z21.22. TN 2XLA3 3EEX3 464979 is union solder connection. ASME, NB, and HV, except 26X179 
Inlet Outlet Inlet Outlet Thermostat Body Set мї. item | FILL AND RELIEF to 26X195 meet ASME Section IV 
Size, Size, Пре Type Length — Height BtuH Pressure Brand Model No. = Max. water pressure: 100 psi only. 
WW МАРТ FNPT 3" 6X 15000 125psi Apollo 18040122 3EEX1 = Max. temp.: 212°F i 
FNPT FNPT 27" 5%6 1,912,000 150 psi Cash Acme FVX-3C  2XLA3 елер 374A Series—Forged bronze 
FNPT FNPT — 5" 107 —1.619,000 125 psi Apol 1805125125 3HFG2 _ | Fully adjustable from 10 to 25 Ib. inlet. Meet Mil. Spec. MIL-V- 
MNPT FNP 3 6' 1,912,000 150 psi Cash Acme FVMX-3 2XLA6 і cj 
a we МИРТ FNP 3" 6%" 105,000 125psi Apolo 18040222 3EEX2 Include strainer screen. Cast-iron 186348, Type |, Class ЗА, Style A, 
Мы — $3 10е — at pe MO | Dol Painted bronze, . 
И 2 R psi atts Л 2 
MINE as 22 D 1212000 150 psi Gash Acme | Hioc ZRMYG SAFETY RELIEF 740A Series—Expanded outlets. 
y y 619, psi pollo 1 p o ; №. 
FNPT FNPT — 8 5/7 670000 150 psi Watts 171406  apga7 — | ™ Max. temp.: 250°F Meet Mil. Spec. MIL-V-18634B, 
1 MNPT FNP kj 8% 1,825,000 125 psi ED 1805213125 3HFG3 Drain seal eliminates water Type |, Class ЗА, Style A, Bronze 
. МАРТ FNPT ЗИ 6' 2.155.000 150psi Cash Acme FVMX-3 2XLA4 р : : 
1" MNPT FNPT 4% 6' 2155000 150psi CashAcme FVMX-5C  2XLa5 | trapping and sediment fouling. Body, as well as ASME, except 
v WEIT | RIDE WR e LU] QS | Heat resistant diaphragm isolates 20050: 20)187 280160 а 
Ы 4” 3,625, psi pollo A А : 
IMG: аа 5 Жш E Seton 
/ й A6" 6,050, psi — Apollo water during release. Brass . 
> | МАРТ FNPT 2 110 5.125.000 125 psi Apollo 1805513125  3EEWB inas: B g Ndi 
= E FNP 3 1176” 6,050,000 150psi Apollo 1805513150  3EEW9 Springs, buna N disc. 
ende! iani 
MNPT FNPT — 27" 574 105,000 150psi Watts | LLLIOOXL | 2ХЕ96 Factory 
wow MNPT FNPT 2%" 6%” 100,000 150psi Watts LL100XL 2XE95 : Outlet Overall Overall Set Mir. Item 
* МАРТ FNP 3" 7% 105,000 125psi Apollo  18C402X39 ЗЕЕХЗ Inlet Size Size — Length Height BtuH Pressure Model No. 
МЇРТ FNPT — 4 4V 100,000 150psi Watts L100XL-3 бІМ08 Fill and Relief 
Wim ип Ef ввп — — h PS ЙДЕ 46978 
Safety Relief Valve—174A Series 
Boiler Feed Valves WYWA WATTS 650000 30р] 174 A-3/4" 2074 
950,000 50psi %174A-050 26Х179 
= Max. pressure: 100 psi 46A976 | ; , ;. 1,920,000 75 р 34174A-075 26X180 


Win Ain 2%in 5%in -1695000 100psi %174A-100 26X181 
2070.000 125 psi 4 174А-125 26X182 
2445000 150 psi 314A 150 26X183 
1470000 50psi 1174A-050 26X184 
2055000 75psi 1174A75 4UV68 
tin tin зїї 5%in 2,635,000 100 psi 117441007 40169 
3.215.000 125 рві 11744125: 40/70 
3.795.000 150psi 1174A-150 26X185 
1682000 30psi 11/4174A 3AZD9 


» Adjustable pressure range: 10 to 25 psi 

= Max. temp.: 212°F 

Cast-iron valves permit rapid system fill and 
sustained air purge flow. With strainer screen. 
Factory set at 15 psi. 46A967 and 46A968 
feature a backflow preventer. 


46A968 


3.429.000 75 psi 114 174A-075 26Х187 

Inlet/ Mfr. Item iin  1'4in 4%in 8%in 4,399,000 100psi 1%174A-100 26X188 

Outlet. LH. Conner Type- Model Mo. 5,370,000 125 psi 114 174-125  26X189 
З пой МАРТ 1156F-A 46A975 6,340,000 150 рві 114174A-150 26Х186 
3 іп 5%in МАРТ 811567 — 46A976 їйїп iin 4%in 9іп 7,630,000 150psi 17 174A-150 26Х190 

vein 4¥%in 5%in Female Solder SBI156F 464974 3.815.000 30psi 2174 À 3AZE2 
4% in 5 96 in FNPT TBI156F 46977 


5575000 50psi 2174A-050 26X191 
Р . 770,000.75 рві 2174A-075 26X192 
2in 2in 6%in 11% in ~9'97q'000 100psi 2174A-100 26X193 

42,170,000 125psi 2174A-125 26X194 


14,370,000 150psi 2174A-150 26Х195 
Safety Relief Valve—374A Series 
3A in Y in 2%in 3%in 550,000  30psi 34374 A 3AZD6 
Safety Relief Valve—740A Series 
925,000 30 psi 34 740 3AZD1 


Yin 100 2 5%in 1,352,000 50psi %4 740-050 26Х150 
1,886,000 75 psi 34 740-075 26X151 

1,300,000 30psi — 1740 3AZD2 

Tin 1%in 3%in 7%in 1,899,000 50 psi 1 740-050 26X152 
2,649,000 75psi 1740-075 26X153 

2,105,000 — 30 psi 11/4 740 3AZD3 

1 Vin 1%2in 4%in 8% in 3,075,000 50 psi 114740-050 26X154 
4,285,000 75psi 1 14 740-075 26Х155 


8 іп 5 “in FNPT and NPT Union B911-M3 46А967 
8 “іп 5 йіп FNPT x Sweat Union В9115-МЗ 46A968 


ASME Section IV Steam Low- 
Pressure Safety Relief Valves 


= Pressure range: 5 to 15 psi; factory preset to 15 psi 
= Max. temp.: 250?F 
High-capacity valves for medium- and large-size heating 


i Е i 2,200,000 30psi — 11/2 740 3AZD4 
boilers. Cast bronze construction and MNPT x FNPT Inlet Outlet Overall Пет 1%in X 2in 5%⁄in 9% in 4,237,000 50psi 172 740-050 26X156 
connections. 3$" NPT side tapping for drain connection. Sue Sus Height 1 M 5,000,000 75psi 17 740-075 26Х157 

i i i i icati i NEAL 5,250,000 — 30 psi 2 740 3AZD5 
Suitable for industrial and commercial applications. Meet -z ein 2 in 8 Yin 1CKY1 2in 2%іп 6% in 11%іп 7672000 50р] 2740-050 26X160 
ASME Section IV, CSA, and CRN. зї Sin 9%іп 10КҮ2 10,700,000 75psi 2740-075 26X161 
ASME Section IV Safety Relief Valves 
1 Pressure range: Protect against excessive water pressure due to failure of controls to regulate BTU input. High BTU capac- 

15 to 160 psig ity rating. Bronze body and cover. Corrosion-resistant with silicone seat. Fabric reinforced, molded diaphragm 


= Max. temp.: 250°F isolates spring from water at all times. FNPT connections. Designed for boilers, heating systems, and unfired 
pressure vessels. Meet ASME Section IV, CSA, and CRN. 


30 psi Preset Setting | 50 psi Preset Setting | 75 psi Preset Setting | 100 psi Preset Setting | 125 psi Preset Setting | 150 psi Preset Setting 


Item Item Item Item Item Item 
Inlet Size Outlet Size| BtuH No. BtuH No. BtuH No. BtuH No. BtuH No. BtuH No. 
3A in 3A in 827,000 — 1CKV5 1,209,000  1CKV6 1,686,000  1CKV7 2,162,400  1CKV8 2,639,000  1CKV9 3,116,000  1CKW1 
Tin Tin 1,339,000 1CKW2 1,956,000 1CKW3 2,728,000 1CKW4 3,500,000 1CKW5 | 4, 272000 1CKW6 5,044,000 1CKW7 
T%in {ain 2,316,000  6KJ72 3,384,000 1CKW8 | 4,720,000  6KJ73 6,055,000 1CKW9 | 7,390,000  6KJ74 8,725,000  6KJ75 
1 vin {in | 3,151,000  6KJ76 | 4.604.000 1СКХ1 6421000 6KJ77 8,238,000  1CKX2 (10,054,000 6KJ78 (11,871,000  6KJ79 1CKV5 
2 in 2 in 5,193,000 — 6KJ80 7,589,000 — 1CKX3 10583000 6К/81 13,577,000 1CKX4 16,571,000  6KJ82 (19,565,000  6KJ83 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2893 


PLUMBING 
Safety Relief Valves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Aquatrol 
H7203 
Apollo 
KUNKLE TT 
ASME Section І 
Steam and Section Vill ШШ, 


POP Safety Relief Valves 


Yin Yin 

Valves are factory preset and sealed to prevent tamper- Yain Tin 
ing. Not adjustable. MNPT x FNPT connections. Ич Am 
Note: For ASME Certified valves custom set to other pressure settings, DE in m 
In ? In 


call 1-800-GRAINGER (472-4643). 


KUNKLE nn Airas 
= Temp. range: -60° to 406°F An Tin 
Pivot between disc and spring helps correct misalign- тч A П 
ment. ASME Section І has ethylene propylene seals; Tin Zin 


ASME Section VIII has Viton? seals. For air/gas compres- 2n 2/1п 


Sors, steam boilers, and generators. 


APOLLO 
= Temp. range: -320? to 800°F (stainless 


Tin 1%in 
lin 1%in 


steel), -320° to 406°F (bronze) ain %іп 75, 125, 150, 175, 200 04489 
Е . win iin 75,125, 150, 175, 200 D4491 
Full-nozzle design can be used in closed systems. in Vain 75,125, 150, 175, 200 D4492 
Metal-to-metal seating. Ideal for pressure vessels and zn г vin 5. 15. 130, ue 200 04453 
pressure piping systems. Packed lever allows manual ^ ~ int sin 75-125 150.175, 200 D4495 
operation/testing as required by ASME code for steam, 1 hint Ye in 75, 125, 150, 175, 200 а 
Н н йіп 2in , 129, 190, 175, 
air, and hot water above 140°F service. Screwed сар аге 1 ‘ein Din 75,125,150, 175, 200 D4499 
not for use with air, steam, or water above 140°F, where Th ing in m 15, 150. 15. 200 pasar 
in 21n , " ] й 
а packed lever must be used. 2in 3in 75,125,150, 176,200 04503 
Тіп 1%in 125, 150, 175 200 04496 
AQUATROL, ASME SECTION VIII Apollo with Screwed Cap, ASME 
= Temp. range: -320°F to 406°F Section VIII, Air/Gas, UV, NB, CSA 
3 Р 5 А СВМ - Stainless Steel Body 
High-capacity, multipurpose valves with a dual lapped “іп tin 50,100,150,200,300 D4504 
i i ina ti i i Xin Tin 50, 100, 150, 200, 300 D4505 
disc for improved seating tightness. Stainless steel disc Sin 1v. m 80,100, 180" 900. 300 D4506 
and spring. Tin 17 іп 50, 100, 150, 200, 300 04507 
Inlet Size Outlet Size > CHOOSE: Preset Setting (psi) Item No. 
Aquatrol with Closed Cap, ASME Section VIII, Liquid - Brass/Bronze 
Yin Yuin 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 Н7203 
% in Tin 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 H7204 
Tin Tin 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 H7205 
1 in 13 in 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 H7206 
Tin Thin 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 Н7207 
2in 2in 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250,275,300 H7208 
Aquatrol, with Test Lever, ASME Section VIII, Air/Gas - Brass/Bronze Body 
in Min 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 H7209 
Yin Tin 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 H7210 
Tin Thin 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 H7211 
174 in Tin 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 H7212 
Thin 13 in 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275,300 H7213 
2 in 2 in 15, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250,275,300 H7214 
Series 69 Relief Valves Ag 
= Max. temp.: 450?F D4547 


Field-adjustable pressure is factory set to midrange for minimal 
effect on flow capacity rates. Adjustment requires no disassembly; 
simply remove hex cap. Closed bonnet, sealed hex cap, and lapped 
metal seating eliminate leakage. Stainless steel springs. MNPT 

x FNPT connections. For pressure relief, liquid relief, continuous 
bypass, and overprotection for pumping stations, tanks, hydraulics, 
fluid, and pipelines. 


Inlet Size — Outlet Size P CHOOSE: Preset Setting (psi) Item No. 
Bronze Disc and Bronze Seat 
vin Yin 15,30,50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 04547 
Эд in 3A in 15, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |4548 
Tin Tin 15, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 D4549 
1 in 1 іп 15, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 04551 
АШ T%in 15,30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 04552 
2in 2in 15, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 D4553 
Inlet Size — Outlet Size D> CHOOSE: Preset Setting (psi) Item No. 
316 Stainless Steel Disc and 316 Stainless Steel Seat 
Yin Vin 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600 D4554 
34 in % in 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600 D4555 
Tin Tin 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600 D4556 
Tin 15 in 200, 250, 300, 400, 600, 100, 150 D4557 
Tin 1%in 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600 D4558 
2in 2in 100, 150, 200, 250, 300, 400, 600 D4559 
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Kunkle 
D4476 
> CHOOSE: 
Preset Item 
Setting (psi) No. 


Kunkle with Plain Lever, ASME 
Section І, Steam - Bronze Body 


25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 


D4476 
D4477 
D4478 
D4479 
04481 
04482 


Kunkle with Plain Lever, ASME Section 
- Bronze Body 


25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 
25, 50, 100, 150, 200 


D4483 
D4484 
D4485 
D4486 
D4487 
D4488 


Apollo with Packed Lever, ASME Section VIII, 
Air/Gas, NB, CSA CRN - Stainless Steel Bod 


50, 100, 150, 200, 300 D450; 
50, 100, 150, 200, 300 04509 


Apollo with Screwed Cap, ASME Section 
VIII, Air/Gas, UV, CSA CRN - Bronze Body 


Preset 
Setting (psi) Pressure Range 

15 Oto 15 psi 

30 16 to 30 psi 

50 31 to 50 psi 

75 51 to 75 psi 

100 76 to 100 psi 
125 101 to 125 psi 
150 126 to 150 psi 
200 151 to 200 psi 
250 201 to 250 psi 
300 251 to 300 psi 

R Preset 
etting (psi) Pressure Range 

НІШ : 51 to 100 zi 
150 101 to 150 psi 
200 151 to 200 psi 
250 201 to 250 psi 
300 251 to 300 psi 
400 301 to 400 psi 
600 401 to 600 psi 


Find even MORE on Grainger.com? 


KUNKL 
Was 


3EEY1 


Low-Pressure Steam Heating 


Boiler Safety Relief Valves 


= Max. temp.: 250°F 


All have top guiding seals and positive condensate drainage 
for extended service life. Cast-bronze construction, except 
Kunkle models are cast iron. Raised EPDM discs and seats; 
except Kunkle valves have bronze discs and brass seats, Watts 
valves have PTFE discs and metal seats. All have stainless 
steel springs except Kunkle models are steel. MNPT x FNPT 
connections. 3EEY1, 3EEY6, and 3EEY7 have MNPT bottom 
connection and top outlet discharge. 


3EEY8 


Factory 
Inlet Outlet Set Overall Overall Item 
Size Size Pressure Length Height — BtuH Brand No. 
ASME Section IV, Coded 
Min Ain  15psi 295in 2%in 410,000 Apollo 3EEY1 
Min Жіп  15psi 25/6113 Mein 475,000 Apollo ЗЕЕҮ2 
Tin in 15рѕі 5 іп 2%sin 643,000 Apollo ЗЕЕҮЗ 
Тиіп Twin 15psi 3%in 47 1п 1,200,000 Apollo SEEY4 
їйїп 2in  15psi  4in 5 іп 1,900,000 ^ Apollo ЗЕЕҮ5 
2in 2іп  15psi 3in 7J3Àin — Kunkle Valve 31LH25 
2%in 2%in 15psi 3%in 8 іп — Kunkle Valve 31LH26 
3in Зіп  15psi  4in 8%in — Kunkle Valve 31LH27 
Inlet Outlet Factory Set Overall Overall Item 
Size Size X Pressure ^ Length Height Brand No. 
Noncoded 
5 psi 2 As in 2% in Apollo ^ 3EEY6 
5 psi 25/6in 3 Vein Apollo 3EEY8 
Міп Yin 10 psi 2 Aisin 2 s in Apollo ^ 3EEY7 
% ш {Opsi 25/біл 3‘%sin Apolo ЗЕЕҮ 
15 psi 2 іп 2% in Watts 36JC12 
15 psi 2911 2 1e in Watts 36/013 
5 psi 535 in 2 Vio in Apollo ЗЕЕ71 
tin lin 10 psi 5 %in 2 Vio in Apollo ЗЕЕ72 
15 psi 2% in 3 іп Watts 36/014 
D4517 


Agua COMPANY, INC. 


ASME Section VIII Air and 
Inert Gas Safety Relief Valves 


= Pressure range: 0 to 250 psig 

= Max. temp.: 406°F 

Bronze valves have bronze discs, stainless steel springs, and 
precision lapped bronze seats. Single-ring blowdown assures 
quick, accurate reseating when opening/popping. MNPT x 
FNPT connections. For use in air compressors, pressurized 
production lines, and tanks. Series 88 models feature valve 
handle that allows field testing and simple cleanout. Series 89 
models include sealed and closed hex cap. 


Note: Valves are factory preset and sealed to prevent tampering. Not 
adjustable. 


P CHOOSE: 
Inlet Outlet Preset Item 
Size Size Setting (psi) No. 
Series 88 
Yin Yin 15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 04511 
Min Tin 15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225,250 |4512 
Тіп 1%in 15,25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |4513 
Тиіп Twin 15, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 D4514 
Тїп 2іп  15,25,50,75, 100, 125, 150, 175, 200, 225,250 |4515 
2in 2%in 15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225,250 |4516 
Series 89 
Yin Yin 15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 D4517 
Yin Tin 15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |4518 
Тіп T%in 15,25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 |4519 
lin 1 “іп 15,25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225,250) 04521 
Tin 2in  15,25,50,75, 100, 125, 150, 175, 200, 225,250 04522 
2in 2Фіп 15, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 04523 


Й 
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PLUMBING 
Pressure Relief Valves & Strainers 


CASH ACME 
NNWATTS м gual D " 
REGULATOR  evmmuuris an unoenstarement? — 722 EIER RATE COMPANY NE —) Q amiad 
Calibrated Pressure and Polypropylene & с. 
Vacuum Relief Valves Acetal Y Strainers 3DTZ3 
Calibrated pressure and vacuum relief have a brass . н 
body and stainless steel spring. Lead-free valves are = Mesh strainer = NPT connection 
certified for use in potable water applications. Liquid Polypropylene strainers offer impact 
relief valves are bronze and have metal-to-metal seat. strength, surface hardness, and resistance 
CALIBRATED PRESSURE, LEAD-FREE VACUUM RELIEF to abrasions and corrosion. Removable 
SERIES 530 VALVE, CASH ACME end cap with EPDM gaskets. FNPT Acetal 
= Pressure range: 50 to 175 psi = Pressure range: 0 to 200 psi connection. arene 
= Temp. range: 0° to 180°F = Temp. range: 0° to 210°F Acetal strainers resist corrosive and sensi- 
Protect against excessive pressure Ideal for protecting pressure vessels tive media, plus withstand changes in 
buildup in systems that contain water, and hot water supply systems against | temperature and humidity. NBR gaskets. 
oil, or air. Use for bypass thermal relief. negative pressure. Silicone disc. Maximum 
j los i i i Pipe Screen Pressure Micron Includes Item 
Buna N disc. Lead-free, except 2X318. Suitable for use in many commercial Sie Size" al100°F Rating H L Sereen Material Sereen Brand No. 
NSF Listed and FDA Approved, except and domestic systems. Meets ANSI Polypropylene Y Sh Y Strainers m 
j ifi h 192рві 400 micron 6 57” 304 Stainless Steel Yes — Banjo 3DTZ3 
2X318 meets ANSI Z21.22. 221.22 and is CSA 4.4 Certified. ж is и 192 ТЫ 177 Стоп B Er 204 Sai 655 5 Е Yes Barjo 30724 
Note: Not to be used as an operating control. 7 16 mesh psi micron 6 Е" tainless Steel Үеѕ Вапјо 
p y LIQUID RELIEF, SERIES 55 ы Ji 16 теѕһ 192psi 177 micron 6 6" 304Stainless Steel Yes — Banjo 30177 
LEAD-FREE VACUUM = Pressure range: 0 to 100 psi yy 16 mesh 192 psi 400 тісгоп 6 67 304 Stainless Steel Yes — Banjo 3DTZ6 
RELIEF, SERIES N36 » Temp. range: 0° to 450°F Ў" 16 mesh 192 psi 841 micron 6 6" 304 Ѕїаіпіеѕѕ Steel Yes — Banjo 3DTZ5 
: Р А қ 34' 20mesh 190,091 300 micron 51%" 6%" = No тігі 2P802 
= Max. pressure: 19 pal Small lve сап bẹ adjusted in the 17 16mesh Br 177 micron 7%" 778" 304 Stainless Steel Yes Вапјо 3DUA2 
4 А " А 2 8 
steam; 200 psi water field by removing the hex cap. Bronze {" 16 mesh 213psi 400 micron 777 775 304 Stainless Steel Yes Banjo 3DUA1 
= Temp. range: 0° to 250°F disc is lapped into position to minimize 1 T6 mesh_213 psi_841 micron 7/7 7% 304 Зап ass Steg Yes Banjo 30179 
5 "m сағы; 14 7mesh 168psi 177 micron 7%" 778" 304 Stainless Steel Yes — Banjo 3DUAT 
Automatically vents closed system to idi е. 1 lines, Ее A 12 mesh 168 si 400 micron ia ua 304 Stainless Stee! Yes Bana 3DUAG 
i- Sprinkler systems, and overprotection. Д" mesh psi micron 717 в" tainless Steel es anjo 
atmosphere. Prevents vacuum condi р y p 1%" 12mesh 166psi 297 micron 954" 9%" 304Stainless Steel Yes — Banjo 3DUC1 
tions that could siphon water from n? i6 mesh 166 psi 177 micron EDAM 9 304 Stain ess 5 eel Yes Banjo 30/02 
ili і 1%" 16 mesh 166 psi 595 micron 9%" 97%" 304 Stainless Steel Yes Вапјо 3DUA9 
the system. Silicone disc. For water 27 12mesh 141рві 595 micron 9%" 9%" 304 Stainless Steel — Yes Bano 3DUC5 
heaters, supply tanks, unit heaters, 2' {6mesh 141psi 177 micron 9%" 97" 304 Stainless Steel Yes — Banjo 3DUC7 
and low-pressure steam systems. NSF 27 16 mesh 141 psi 297 micron 996" 9%" 304 Stainless Steel Yes — Banjo 3DUC6 
Listed and FDA Approved Acotar y Strainers y i 
; TEN psi i ' ' = = i 
Watts Cash Acme 34 ато? 80 micron 7" 6% Amiad 2P801 
Outlet Item Item . psi қай н дрн = F 
Inlet Size Outlet Size Inlet Type Type No. No. Т 20mesh @ 140°F D e Yes Мын ёвар 
Ls oes LET m EN "me - 1f i2mesh 2150,08. go micron 10%" 12° 316 Stainless Steel Yes Атай 1PHP4 
Lead-Free Calibrated Pressure, Series 530 Compatible 
Yin Yin MNPT FNPT 5DLZ1 — with Grainger Item 
Эд in Yin MNPT FNPT SDLZ2 — Mesh Size Micron Rating Part Number L Dia. Color No. 
Lead-Free Vacuum Relief. Series N36 Replacement Inline Strainer Screens 
Vo in Ye in MNPT MNPT SDLZ3 — 20 mesh 841 micron 30722, 3DTZ5 4in lin Beige 3DUE2 
Lead-Free Vacuum Relief Valve 20 mesh 847 micron 30729, 3DUAS 5 “in Tin Yellow 3DUA 
Yo in Ye in NPT Vented = 49EL63 28 mesh 595 micron 3DUA9, 3DUC5 Тіп 2%іп Бей 30008 
Aquatrol 48 mesh 297 micron 3DUC1, 3DUC6 Тіп 2 ¥% in Blue 3DUC9 
Outlet Factory Кет 80 mesh 177 micron 30002, 30007 Тіп 2*6in Yellow 3DUE1 
Inlet Size Outlet Size Inlet Type Type Set Pressure No. Item 
Паш Relief, Series 55 Size For Use With No. 
Yin Yo in 25 psi 3ERJ9 Gasket For Y Strainers 
Yain VA MNPT FNPT 50 psi 3ETUS Тото іп 30722, 30723, 30724, 30725, 30726, 30Т77 30778 
Win in 25 psi ЗЕНКІ 1101 іп 30729, 3DUA1, 3DUA2, 3DUA5, 3DUA6, 3DUA7 3DUA3 
Hin Yin 50 psi 3ETUA 172102 in 15150-50, 15150-80, 15200-30, 15200-50, 15200-80, Mfr. Мо. 15150-30 300С3 
(QHAYWARD:  Asan/AMERICA 


PVC & CPVC Y Strainers 


Protect piping systems from debris, dirt, and rust. Hex cap permits easy removal 
of strainer screen for cleaning. Screen included. Hayward strainers have a FPM 
seal while Asahi feature an EPDM seal. 


Pipe Maximum Strainer Item 
Size Screen Size Pressure at 100^ F Туре H L Brand No. 
PVC Housing, PVC Screen 
NPT (National Pipe Thread) Threaded Connection 
yr 20 mesh 25 psi Mesh 39 4¥%in Hayward 3СЕҒ9 
РА 0.031 іп 125 psi Perforated ТЖ 13 іп Hayward — 3CEP2 
2" 20 mesh 125 psi Mesh TW 7%in Hayward 3CED6 
2" 20 mesh 125 psi Mesh TW 7%in Hayward 3СЕНТ 
3 9 0311 in 125 psi Perforated 9% 16%іп Hayward 3СЕРб 
3" 5 psi Mesh 9%" 10 Yin Hayward 3СЕЕб 
NPT & Push: ІШ Socket Multi- Connection 
y 20 mesh 150 psi Mesh 3%" Тіп Asahi 49ҒА18 
yr 20 mesh 150 psi Mesh 37%" 8 Vin Asahi 49FA19 
T 20 mesh 150 psi Mesh 4 9% in Asahi 49ҒА20 
2. 20 mesh 150 psi Mesh 64 12 Yin Asahi 49FA23 
Push-In Socket Connection 
y 7 mesh 125 psi Mesh КЕЛІ 4V&in — Hayward — 3CEC1 
€ 7 mesh 125 psi Mesh 498 5 Yin Hayward  3CEC5 
T 20 mesh 125 psi Mesh 4% 5 Yin Hayward  3CEG6 
iw 20 mesh 125 psi Mesh 5%" 6%in Hayward 3CEC9 
Ту" 16 mesh 125 psi Mesh 578 6%in Hayward 3СЕН5 
TE 20 mesh 125 psi Mesh 5%" 6%in Hayward 3CED4 
2" 16 mesh 125 psi Mesh TW. 7%in Hayward —S3CEH9 
3 20 mesh 125 psi Mesh 9%" | 10 йіп Hayward 3CEE8 
4 7 mesh 125 psi Mesh 1195"  1294in Hayward ЗСЕЕЗ 


Pipe 
Size 


Strainer 
Type 


Maximum 
Screen Size Pressure at 100° F 
CPVC Housing, CPVC Screen 
ul Т (National Pipe Thread) Threaded Connection 


30 psi Perforated 
A 16 mesh 130 psi Mesh 
T 16 mesh 130 psi Mesh 
IKA 16 mesh 130 psi Mesh 

Push-In Socket Connection 

y 0.031 in 130 psi Perforated 
yr 0.031 in 130 psi Perforated 
T 12 mesh 130 psi Mesh 
TW 16 mesh 130 psi Mesh 
2" 7 mesh 130 psi Mesh 
3 12 mesh 130 psi Mesh 
4 16 mesh 130 psi Mesh 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


H 


Item 

L Brand No. 
3%in X Hayward 3CER2 
4%in Hayward 3CER6 
5 Vin Hayward 3CET1 
6%in Hayward 30ЕТ5 
3%in Hayward 3CEP9 
4%in Hayward 3СЕН4 
5 іп Hayward 3СЕН8 
6%in Hayward 3CET3 
7%in Hayward 3CET7 
10 %in Hayward 3CEU2 
12 in Hayward 3бЕй6 


PLUMBING 
Y Strainers 


(ЕТУ steam Speciatty- 


Cast Iron Mesh Screen 
Y Strainers NUES 


These strainers are preferred in low-pressure and low-temperature piping 
Systems. They protect control valves, pumps, and other process equipment from 
contaminants in water, oil, gas, and steam applications. Screen included. 


Perforated Screen 
20H624 


ZURN. 


WILKINS 


K KECKLEY 


Bronze & Brass 


Y Strainers 


= Mesh screen 


= 304 stainless steel screen 


= NPT connection 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


6NPW9 


20XM11 


Strainers protect pumps, valves, and other process equipment from 


contaminants found in water, oil, gas, and steam applications. 


Bronze Y Strainers resist corrosion from saltwater and have higher heat 
and electrical conductivity than most metals. 


Brass Y Strainers are an alloy of copper and zinc that withstands high 


temperatures and corrosion from water, heat, acids, and minerals. 


Maximum 
Pipe Pressure Includes Item 
Size at 100° F H L Screen Material — Screen Brand No. 
Mesh Screen, Screen Size: 20 mesh 
NPT (National Pipe Thread) Threaded Connection _ 
Y 400р1@150°Е 29; Зу" Stainless Steel Yes Ве! % Gossett 4NU85 
T 400 psi T 4' 304 Stainless Steel — Yes Keckley 45AK90 
17  400psiQ 150°Е 2% 4 Stainless Steel Yes Ве! & Gossett 4NU86 
2" 400 psi ТЫ V 304 Stainless Steel — Yes Keckley 45AM02 
Perforated Screen, Screen Size: 0.062 in 
Flanged Connection 
3 200 psi 8%" 1076 304 Ѕїаіпіеѕѕ Steel — Yes Mueller Steam  1RNH7 
3 200 psi 10% 1076" 304 Ѕїаіпіеѕѕ Steel — Yes Keckley 45АМ05 
4 200 рві 12%" 12/7 304 Stainless Steel — Yes Keckley 45AL73 
2 200 psi 279" 12/7 304 Stainless Steel — Yes — Mueller Steam  TRNY2 
500 psi 27%" 1597 304 Stainless Steel — Yes — Mueller Steam  3RNJ2 
т (National Pipe Thread) Threaded Connection 
400 psi 21509: 2%" 93% Stainless Steel — — 20H624 
T 400psiQ 150°F 29 4 Stainless Steel = = 20H625 
iw' 400 рві 91505: 3%"  5W Stainless Steel = = 20H627 
27 400 psi @ 150°F 49 T Stainless Steel = = 20H628 
3' 400 psi@150°F 6 10 Stainless Steel = = 20H630 
K KECKLEY 
Perforated 
[миепег/ Steam Speclalty~ Screen 
Q1RND9 


Carbon Steel 
Y Strainers 


= 304 stainless steel screen 

Strainers are extremely strong to resist high pressures, high temperatures, 
and leaks, and withstand mechanical shocks and stress. Carbon steel 
strainers protect pumps, control valves, and other process equipment from 
contaminants in oil and petrochemical industries. Screen included. 


Pipe Maximum Item 
Size Screen Size Pressure at 100° F H L Brand No. 
Mesh Screen 
Flanged Connection 
16 mesh 285 psi 10%" 1078 Keckley 45АМ34 
6 16 mesh 285 psi 187" 18% Keckley 45AL46 
Perforated Screen 
NPT National Pipe Thr Thread) ШЕТЕН Connection 
480 psi 6%” ЗУ" Mueller Steam — TRND8 
T 0.062 i in t 480 psi 598 4%. Mueller Steam 1RND9 
T 0.031 in 3,500 psi LU 6% 551 3CFR9 
2" 0.062 in 1,480 2200620 —— 1480ps + T Mueller Steam — TENES _ 105" T Mueller Steam TRNE3 


ниені Steam Specialty" 


Stainless Steel 
Y Strainers 


Resists corrosion from caustic chemicals, corrosive fluids, oils, and gases, and 
withstands pressure and high temperatures. These strainers protect processing 
equipment from contaminants found in water management, food, pharmaceuti- 
cal, and chemical processing, and industrial applications. Screen included. 


dia a 


Mesh Screen Perforated Screen 
20XM23 1RNH3 


Pipe Maximum Pressure Includes 
Size Screen Size at 100 deg F H L Screen Brand 
Bronze Y Strainers 

Y" 16 mesh 400 psi @ 150°F Pil 2%" Yes Apollo 
V; 16mesh 400 psi @ 150°F 2' 234" Yes Apollo 
Yo" 20 mesh 300 psi 3" күйі Yes Zurn Wilkins 
y 20 mesh 400 2%" 254" — — 

37 X 16mesh 400 psi 50°F 3W — 4w Yes Apollo 
EZ 20 mesh 300 psi 35 З" Yes Zurn Wilkins 
У" Z0 mesh 400 psi 29 ЗИ" — — 

1" 20 mesh 300 4 LYN Yes Zurn Wilkins 
1W'  16mesh  400psi Tor 4W БИ Yes Apollo 
15 20 mesh 300 psi 5 6 Yes Zurn Wilkins 
Т” 20 mesh 400 psi AW AT" — — 

2" 16 mesh 400 psi @ 150°F 6" 6% Yes Apollo 

2" 20 mesh 200 psi Ту” TW Yes Keckley 

2" 20 mesh 300 psi 6 TW Yes Zurn Wilkins 

2" 20 mesh 400 psi Е 578. — — 

21? 16mesh 400psi@i50°F 5” ВИ" Yes Apollo 
3 20 mesh 300 psi | 8€ 10" Yes Zurn Wilkins 
Ш 20 mesh 400 psi @ 150°F 67%" 9" Yes Apollo. 
Brass Y Strainers 

Ys" 20 теѕһ 600 psi 1% VE Yes — 

w 20mesh 600 psi 2W 2% Yes — 

Уд" 20 mesh 600 psi 2%" 29 Yes — 

T 20 mesh 600 psi 3 3" Yes = 
17" 20 mesh 600 psi 4% 4%" Yes — 

2" 20 mesh 600 psi 5 БИ Yes — 

Г o 
O HAYWARD 
Qemisd 

WATER SYSTEMS 
ATELY steam Specialty" 
Replacement 
Y Strainer Screens 


Item 
No. 


40D867 
40D868 
22N582 
6NPW9 
40D869 
22N583 
6NPXO 
22N584 
400871 
2211586 
GNPX3 
40D873 
45АМ06 
220587 
6МРХ4 
400874 
228589 
400875 


20ХМ08 
20ХМ10 
20ХМ11 
20ХМ12 
20ХМ14 
20ХМ15 


Replacement screens replace existing Y 
Strainer screens due to wear, damage, or 


planned maintenance. 


Screen Material 


Maximum 
Pipe Pressure 
Size Screen Size at100°F Н L 
Mesh Screen 
NPT (National Pi pe Thread) Threaded Connection 
Ys" 20 теѕ 00 рб 2W 27" 216 Stain 
¥ 20тебі  800psi 271" 27"  316Stain 
Yo" 20mesh_  800psi 247 2%" 316 Stain 
EA 7 mesh 800psi 2%" 3% 316 Stain 
T 7 mesh 800 psi Зу" 37" 216 Stain 
1W —7mesh 800psi 44% 4% 316 Stain 
15  7mesh 800 psi 4%" 4% Stain 
2 20mesh X 800psi 6 5/  316Stain 
Perforated Screen 
Flanged Connection 
3 62in 740р5ї 84 127  304Stain 
NPT (National Pipe Thread) Threaded Connection 
1 0.062in 1,440 psi 57" 4%” 304 Stain 


2896 GRAINGER. 


ETL! 


less Stee 
less Stee 
less Stee 
less Stee 
less Stee 
less Stee 
less Stee 
less Stee 


less Stee 


less Stee 


Brand 


ИИИНИН 


Mueller Steam 


Mueller Steam 


Item 
No. 


20XM16 
20XM17 
20XM18 
20XM19 
20XM20 
20XM21 
20XM22 
20ХМ23 


ТАМНЗ 
1RNG1 


Screen Screen 
Size Material L Dia. 
Mesh Screen 
B S ш. 
4 2 
20 mesh CPVC 3" Д" 
PVC 4% 27" 
115 mesh Stainless Steel — 10" 2" 
Polyester Б" ти" 
Polyester 5 2" 
155 mesh -stainless Steel 5" — 177 
Stainless Steel — 5" 2" 
200 mesh Stainless Steel — 5" y 
Perforated Screen j 
; tainless б 
0.033 in Steel 4% — 
304 Stainless 10% — 
0.045 in ap, Stee! 
Е 304 Stainless ty — 
Stoel i 
in 304 Stainless " " 
0.0625 in Steel 4% 2 


Find even MORE on Grainger.com® 


Micron 
Rating 


1,587 micron 
1,587 micron 
1,587 micron 
1,587 micron 
130 micron 
100 micron 
100 micron 
100 micron 
100 micron 
80 micron 


2,000 micron 


Mesh 
Screen 
3CEU3 


Mfr. 
Model 


Ү5Х2020022 
Ү5Х2030022 
Ү5Х2040022 
Ү5Х1020022 

700101-000365 

700101-000283 

700101-000327 

700101-000299 

700101-000337 

700101-000298 


1581 cs 
screwed ends 
3 758 n replacement 
strainer 
4758М 
replacement screen 


20H638 


Perforated 
Screen 
1RNX1 

Item 
Brand No. 

Hayward —3CEU3 - 

Hayward —3CEUS 

Hayward 3CEU7 

Hayward — 3CET2 

Amiad ^ 1PHR2 

Amiad 2Р809 

Amiad 2P812 

Amiad ТРНР7 

Amiad ТРНР9 

Amiad ТРНР6 

Mueller 

Steam 1RNU6 

Mueller 

Steam 1RNW9 

Mueller 

Steam 1RNX1 
= 20H638 
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PLUMBING 
1-800-GRAINGER (472-4643) In-Line Strainers & Basket Strainers 


“ - 
4 » Polypropylene Inline 
қ Е Strainer, Replacement Strainers & Screens 
Clear Bowl Screen В 
6UJL4 6UJJ7 » Stainless steel screen 
Heavy-duty, glass-reinforced polypropylene strain- А 
ers resist most mineral acids, salt solutions, and 222 
: А lear Bowl 
Solvents. All come with 316 stainless steel screens 3ELWS8 
and EPDM gaskets. FKM (Viton®-type) gaskets are 
(б) RON-VIK, INC. also available; call 1-800-GRAINGER (472-4643). ~ 
Б Е Standard strainers include clean-out plug. 
Nylon In-Line Strainers & Screens Pipe Maximum Pressure Item 
= n" ы я Size Mesh Size at 100 deg F H L Micron Rating No. 
= Mesh size: 48 For use as drinking water prefilters and in Polypropylene Inline Strainers 
i i Black Bowl 
п Stainless steel screen agricultural Sprayers, floor scrubbers, pressure 28 mesh 265 psi guy gm 595 micron 3DTWS 
a Micron rating: 305 washers, medical devices, and car wash appli- А 48 mesh 206 psi tun диг 297 тїсгоп Т 
j j i i 28 mesh 07 psi 8375" 378 595 micron 3D 
= NPT connection cations. Included 304 micron stainless steel " 48 mesh 307 psi gn v 297 micron 3DTX4 
= Max. press.: 100 filter screens can be easily cleaned or replaced 80 mesh 307 psi 83s" 3%" 177 micron 3DTX5 
psi @ 125°F by removing the bowl; no need to remove the m Е mesh 2 ЕН RED a ee micron ui 
entire strainer from the line. — 80 mesh 254 psi TAS БИ" 177 micron 3DTY5 
Clear Bowl White Bowl sar Sow z т ; 
" 28 mesh 191 psi 4346 37 595 micron 3ELW6 
Pipe H L aset tam akel Папе ж 48 mesh 191 psi die За 297 micron 3ELW7 
Nylon Inline St - : 80 mesh 191 psi 496 3" 177 micron 3ELW8 
PLC ШЕЕ y EPDM BUJHE EPDM 6ШК2 28 mesh 212 psi We Зу" 595 micron 3ELW9 
ж 276 т Vit 6UJK5 = = ж 48 mesh 212 psi 436 Iar 297 micron 3ELX1 
Ds à kon 80 mesh 212 psi ГЕУ 3) 177 micron 3ELX2 
m 276 3 EPDM 6UJJ0 EPDM 6UJK1 AL. 
% 276" y Viton GUJKG | EPDM GUJH9 Compatible with Mir. Hem 
Og т EPDM БШ? EPDM GUJJ1 Mesh Size Grainger Part Number L Dia. Color Model No. 
ж Бур" 399 Viton 6UJL2 Viton 6UJK8 Replacement Inline Strainer Screens, 316 Stainless Steel Screen 
т r r Н l 3DTW9, 3DTX3 yr 1% Red LST130 3DTY1 
% 5% 3% Үш — BUS | Үш БШЮ 28 mesh SDTX7, 3DTY3 59. 24 — Bed L811530 — 307ү? 
ius Em Ei Viton ЫА Viton SILO ЗОТХТ, 3DTX4 БИ" 19" Blue 157150 3DTY2 
T9 7% 5 EPDM 603 Viton 6UJL1 : А 
T $ P EPDM БШ EPDM BUIKA 48 mesh 3DTX8, 3DTY4 8 27 Blue LST1550 3DTY8 
2 ae 3DUE6, 3DUF1 29 iW Blue LST550 3DUF4 
Mesh | Compatible with : Item 3DTX2, 3DTX5 БУ" 1%" Yellow LST180 3DTZ1 
Size — Screen Material Grainger Part Number L Dia. Color No. 80 mesh 3DTX9. 3DTY5 8" 2v Yellow LST1580 3DTY9 
Replacement Inline Strainer Screens З 
35 mesh Polypropylene 608, GUJK9, 6UJL2, BUJL3 334 17" pue, 6UJJ7 
48 mesh 304 Stainless Steel 6UJK8, 6UJK9, 6UJL2, 6UJL3 3%” 10" Silver 6UJJ6 ie 
48 mesh 304 Stainless Steel 6044, 60ЈКА 5" 2⁄4" Silver 6UJKÜ BANKS) RON-VIK, INC. 
60/8, 600, 604, 60.12, ч-н GG X еі: 
48 mesh Stainless Steel GUJK1, GUJK2, GUJK3, GUJK5, 1%" 1" Silver  6UJJ5 
6UJK6, GUJK7, GUJK9 d 
48 mesh Stainless Steel 6UJLO, 6UJL4 4VW 2%" Silver 6UJJ8 of | ya 
48 mesh Stainless Steel 6UJJ8, 6UJL1 498 214" Silver 6UJJ9 WATER SYSTEMS 
3 Replacement Inline 
Q ami ad ж Banjo Amiad 
7. Strainer Screens зрисо 1PHRG 
H These screens replace worn or 
Polyamide/ Glass ` damaged inline strainer screens. 
Fibers Inline Strainer Compatible | 
. . А Mesh Screen with Grainger Micron Mfr. Item 
Made of high-performance thermoplastic rein- Size Material Part Number — L Dia. Color Rating Model Brand — No. 

, i i 316 55 30722, 30725 4"  1' Beige 841 15720 Banjo 3DUE2 
forced with glass fibers for increased strength and 20 ~316SS_3D1Z9, 3DUAS 5% 156" Yellow 841 LS120 Banjo 3DUA4 
rigidity to resist corrosion and high temperatures. 28 16 $$ ЕГ 30005 к 26 Rad 25 mE Banjo E 

j i Я 4 Ти" ue anjo 
This strainer protects control valves, pumps, and 4g 316.55 3DUCT, 3DUC6 7' 2% Blue 297 LS250_ Banjo 3DUCS 
sensitive equipment from floating debris in water or 55 GUJLO, 6014 4%” 247 Silver 304 5580410 Ноп-МІК 6UJJ8 
i i ids in high- i i — 149  4' Вие 300  700101-000417 Amiad 1РНН6 
industrial fluids in high-flow industrial processes. 80316 SS 3DUCZ,3DUC7- 7" 29 Yellow — 177 15280 Banjo 3DUE1 
Ріре Bowl Item 115 55 1PHP5 i499  4' Red 130 700101-000415 Amiad 1PHR5 
Size Max. Pressure H Color No. 155 SS == 14%"  4' Yellow 100  700101-000414 Amiad  1PHR4 
2" 150 psi@140°F 54% Black 1РНР5 * $$ = stainless steel. 
| e 
@ HAYWARD 
PVC Basket Strainers 
= Single strainer Help remove particulates as process media flows through 
* x B NPT & Push-in 
= Hard removable cover the perforated strainer basket, and are ideal for corrosive Socket 
= PVC screen and sensitive media. These Simplex Basket Series strainers Multi-Connection 
= Max. pressure @ 100°F: 125 psi provide broad coverage of process chemicals in applications 3CDT7 
where the line can be shut down for basket cleaning. 
11%" Н 15%" H 
EPDM Gasket FPM Gasket EPDM Gasket FPM Gasket 
Perforated Perforated Perforated Perforated 
Connec. Screen Item Screen Item | Screen Item Screen Item 224" H 
Size Size L No. Size L No. Size L No. Size L No. EPDM Gasket FPM Gasket 
NPT & Push-In Socket Multi-Connection Соппес. Perforated Item Perforated Item 
Yo" 10.0312іп 10%" 15V995 | 0.0312 in 103" 3CDT7 Size (Screen Size 1 No. | Screen Size L No. 


31 (10.0312in 11' 15V996 | 0.0312in 11"  3CDT8 — — — = = 
yv — — —  |0.0312in 27%" 3С005 — = = = = 
17 |0.0312іп 11%" 15/997 | 0.0312in 11%" 3CDT9 — — = = = 
0.0312 in 27%" 3С007 = 


NPT (National Pipe Thread) Threaded Connection 
2w | 0.1250in  21in 15W002| 0.1250in — 21in 30004 
3" 0.1250in 20%іп 151/004 | 0.1250in 20%іп 30008 
= — 4 | 0.1250in 22 %in 15М007 0.1250in 22 іп 3CDV3 


1Ww — = — = —  |0.1250in 15%' 15V998 |0.1250in 15%' 36001 Push-in Socket Connection 

ТУ" — — — — — —  |0.1250in 15% 15V999 0.1250in 15% 3CEU9 2/7 | 0.1250in  21in 15М003 0.1250 in 21in 30006 
2" = = — — = — |0. 12501 іп 16/4 15W001/0.1250in 16%" 3CDU2 3 0.1250in 20%іп 151005 | 0.1250in 20%іп 3CDV1 
2" = = = = = = = -- |0.1250in 35%" 36009 4 0.1250in 22 Yin 151/008, 0.1250іп 22 %in 3CDVS 
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Basket Strainers Details on page A1. 


3CDV2 


Single Body Dual Body 
1RNK1 3NXH1 
CPVC Basket Strai DB Seri i і 
as e rainers, eries (ШУ Steam Specialty WWATTS 
= NPT & Push-In Socket Nontoxic chlorinated polyvinyl chloride strainers - 
Multi-Connection are made from a rigid thermoplastic resistant Cast Iron Basket Strainers 
x Yee n to most acids, bases, halogens, oxidants and | „ NPT connection These strainers handle low-pressure and 
" дер aes есу salts. They remove large particulates and debris | , 304 stainless steel screen low-temperature pipelines and processing 
п . " . 
«Мах oes @ from water and pipelines in hot and cold potable | „ screen perforation size: 0.0620" systems. They remove large particulates 
í pasa 120 psi water applications. FPM gaskets. = Max. pressure @ 100°F: 200 psi and debris from water, process liquids, 
79р and pipelines in water, oil, gas, and steam 
ur ыды applications. Buna-N gaskets. 
Perforated Screen Size L No. No. Connec. Pipe Cover Item 
“003121 - 97 Vain 3cDV2 | — a Size Size Type H L Series Brand No. 
0.0312 in 27 Ain | 3CDV4 - Single Body — ў : i Е Gn ЖЕГЕН) 
0.0312 in 27 Vin 3CDV6 = у" im" Knob gv" 6%" 125 Mueller Steam  1RNK4 
0.1250 in 35 Vin = 3CDV8 we Knob 9" 6W 125 Mueller Steam — 1RNK5 
0.1250 in 35 Vi in | — 3CDW1 2" 2 Knob Tw Е 125 Mueller Steam 1ВМК6 
0.1250 in 35 Vi in = 3CDW3 ж 2%  SwingClamp 10% 7% 155М Mueller Steam — 1RNK7 
Á ya" 3" SwingClamp 117%" 86 155M Mueller Steam  1RNK8 
" E A Knob 6W 4w 125 Mueller Steam TRNKI 
o HAYWARD E ж Knob 6W 4w 125 Mueller Steam _ 1RNK2 
E ж 1" Knob TV 5%" 125 Mueller Steam — 1RNK3 
Eastar Basket T 4'  SwingClamp 15%" 11%" 155M Mueller Steam — 1RNK9 
3% 2 Knob 11% 9 125F-C| Mueller Steam — 3NXF5 
Н H ғ 27 Knob 1234 10%  125F-C| Mueller Steam — 3NXF6 
Strainers 5 SB Series 410" 3 Knob 157% 11% 125F-Cl Mueller Steam | 3NXF7 
» NPT & Push-In Socket Multi-Connection БАН : Knob l шш LETS ELM 
= Single strainer TWO dW Knob TW — TW 7919A  MuellerSteam — 3NXG8 
oe ТЕЛУ КЫ A TB йаз — НЗ 
4 2 noD B 8 atts 
= PVC screen | И" r Knob 159 100 791SA Mueller Steam ЭМХН1 
= Max. pressure € 100°F: 65 psi KA 2 Knob 15%" 10% — 791FA Mueller Steam — 3NXH4 


Eastar strainers resist corrosive and sensitive media, 
plus withstand changes in temperature and humid- 
ity. Clear material allows for easy monitoring of 
debris collected on screen without disconnecting the 
pipeline. They remove large particulates and debris 
from water, process liquids, and pipelines in high- 
flow industrial processes. EDPM gaskets. 


3CDZ5 


11%" H 15%" H 


Connec. Item Item 
Size Perforated Screen Size L | No | No 
yx 0.0312 in 1034 in | 30017 | — 
Ww 0.0312 in iiin | 36073 = 
1 0.0312 in 11% in |. SCDZ5 = 
1w 0.1250 in 15 % in = 3CDZ7 


10" 0.1250 in 15 % in | — 36079 


2 0.1250 in 16 й п = 3CEA2 AE steam Specialty" % WWATTS 
Stainless Steel Basket Strainers 


= NPT connection high temperatures. They remove large 
= 304 stainless steel screen particulates and debris from water, 
Strainers resist corrosion from caustic process liquids, and pipelines in water 
chemicals, corrosive fluids, oils, and management, food, pharmaceutical, 


gases, and withstand pressure and and chemical processing, and indus- 
trial applications. 


Carbon Steel Basket 
Strainers, 300B Series 


= NPT connection 
a Single strainer 


Maximum 
= Bolted cover Connec. Pipe Perforated Pressure Cover | Item 
304 stainless steel screen Size — Size Screen Size at100°F Туре H L Series Brand No. 
oe. А Single Body B | j ES 
= Max. pressure @ 100°F: 740 psi 3; w%  0.0620in  285psi Knob 6% 4% 125-55 Mueller Steam 1RNL1 
Extremely strong steel strainers resist high pressures, ЕЎ %” 0.0620in —285psi Knob 6%" 496 125-55 Mueller Steam  1RNL2 
hi E: eys н 93 51 ene Б d үн Г m de | Ж T  0.0620in  285psi Knob 7/7 5%' 125-55 Mueller Steam 1RNL3 
ign temperatures, and leaks, and withstand теспапіса 3EJH3 W'  1W 0.0620in 285psi Knob 9/7 6%" 125-55 Mueller Steam 1RNL4 
shocks and stress. They remove large particulates and ve 1%"  0.0620in  285psi Knob 9%" 6%" 125-55 Mueller Steam 1RNL5 
i іші ipelines in oi yr 2  0.0620in  285psi Knob 11/7 87" 125-55 Mueller Steam 1RNL6 
debris from water, process liquids and pipelines in oil and 2 3X; —00312im  740psi Bolted 12; 9 — 3008 $Si 3EJH9 
petrochemical industries. 304 stainless steel gaskets. 2%" 2%"  0.0468in  285psi Bolted 9 8% 15081 SSI 3EJK2 
Connec. Perforated Item 39 3  00468in  285psi Bolted 11%" 97%" 15081 551 3EJK3 
Size Screen Size H L No. 3%" 27  0.0620in  285psi Knob 12 9" 125Ғ-55 Mueller Steam 3NXG2 
Vi 0.0312 in 6% 67" ЗЕЈНЗ 4 — 4 01250іп  285psi Bolted 13/4 11/7 15081 551 3EJKA 
T 0.0312 in 8% 6% 3EJH5  4W 3  0.0620i  285psi Knob 16% 1194 125F-SS Mueller Steam 3NXG4 
Tw 0.0312 in 12° 876 3EJH6 Dual Body І m р 
2 0.0312 in 12/7 9 3EJH4 1W' 1%" 0.0620in  275psi Knob 11%" 9%"  792FH Watts 3NXJ6 
2 0.0468 in 1277 g 3EJH7 1W'  2'  0.0620in  275psi Knob 15% 10" 792SH Mueller Steam 3NXJ5 
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PLUMBING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Check Valves 
[o E ,, Replacement Baskets ©navwaro 
PVC Mar. Pss. Ша, Q'F: 125 pel No. сеңі Mar. е5 3 dieron Rating No. — PVC strainers are made from a lightweight thermoplastic 
For Hayward Si Simplex/Duplex Strainers For Hayward Simplex/Duplex Strainers resistant to ultraviolet (UV) light, acids, alkalis, oils, and many 
0.031 4% 1,587 micron 38W316 0,1875" 16/7 6%" 9,525 micron 38W325 corrosive inorganic chemicals. They remove large particulates 


0.0625" 12% 477 3,175 micron 38W317  'CPVC, Max. Press. @ 100°F: 130 psi б bd иан 
) 16” бул 2475 micron 38W320 Рог Hayward Simplex/Duplex Strainers and debris from water, process liquids, and pipelines in water 


» 7%" 3%" 6,350 micron 38W313 0.031 1234 477 1,587 micron 38W318 i i i i 
0.1250" 461%- 6% 6'350 micron 38W321 TU 34 3175 micron 38W314 management, food processing, and industrial processing. 
LI E € i 9,525 micron 38W322 0.0625" 129 ap 3.175 micron 38W319 CPVC strainers are made from a rigid thermoplastic resistant to 
or Hayward simplex strainers " Ы i H Я 
(0625. TR Ma 2.175 micron 38W312 — Po Sur 8350 micron 351228 most acids, bases, halogens, oxidants, and salts. They remove 


кг SB and 08 Series Strainers SE Edid де БИГЕ 6,350 micron 38W324 large particulates and debris from water and pipelines in hot and 
. " 8 ^ 1, micron or SB ani eries Strainers icati 
0.1250" 1234 474" 6,350 micron 3CDW7  — 0.0312" 777 377 1,587 micron 3CDW9 cold potable water applications. 

0.1250" 1234 476" 6,350 micron 3CDX2 38W316 


» Max. pressure: 200 psi CWP nonshock Note: For use only with fluids 
compatible with the valve 


Allow flow in 1 direction and prevent fluid backflow. Brass seals and seats, except : 2” 
ЕМРТ 6VDT3 to BVDT8 h PTFE ls. F in plumbi d heati licati materials of construction; not 
X 6VDT3 T3 to ( ave seals. For use in plumbing and heating applications. ог иѕе with reciprocating air 
Multipositional models meet NSF/ANSI 372. compressor service. 
ЕВЕ Connec. Max. Cracking Item Connec. Max. Cracking Item 
Brass and Lead-Free Brass Size L Type Temp. _ Pressure No. Size L Type Temp. _ Pressure No. 
Approved Tendon, Vertical or Horizontal — — Milwaukee Valve, Teat- Free, Үш! Fositiona} — 
= Zu ^g in .75 a 1 psi Д ЯШ older .11 psi 
win h k ү {ү  ” 2%іп FNPT {80°F 0,75а1рві 10F323 3! 3%in Solder 157 0.12р5ї  12K653 
S g с ес alves {" 2279 in__ МРТ {80°F 0.75 to 1 psi 10F324 17 32%іп Solder 15996 013 ТІ 12K654 
Connec. Max. Cracking Item ТИ“ 3%2in FNPT {80°F 0.75 їо 1 рѕі 10Ғ325 14 47л6іп Solder 1599 0.14 psi 12К655 
Size L Type Temp. Pressure No. TH" 397in FNPT 180?F 0.75101 psi 10Ғ326 iW Sin Solder 160°F 0.15psi 12К656 
Ap roved Vendor, Horizontal 2 4Y»in FNPT 1807F  0.75a1psi 10Ғ327 27 6 %in Solder ЧЕКЕ 0.16 psi 12К657 
7 i3Vein FNPT {94°F  0725psi  6VDT3 М” 2%sin  Solder {80°F 0.75 to 1 psi 10F328 Y? 2%in Threaded 150  0.5psi 12K646 
5 2 іп FNPT Т9Д°Е  0.725psi б/0Т4 ys 3 %in Solder {80°F 0.75 to 1 psi 10Ғ329 ys" 2 %/cin Threaded 151°F 0.6psi 12К647 
T 2 Tsin FNPT {94°F 0,725 psi 6VDT5 T 3%in Solder 180°F 0.75 to 1 psi 10Ғ330 17 2%іп Threaded  152°F 0./psi 12К648 
ТИ" Зіл FNPT {94°F 0.725 psi  6VDT6 iW" 4?Y»in Solder {80°F 0./5t01 psi 10Ғ332 1% 3%in Threaded  153°F 0.8psi 12К649 
iW" 3%in РТ {94°F 0.7025 psi  6VDT7 2' 5Y»in Solder {80°F 0.75 to 1 psi 10F333 1/7 3%in Threaded  154°F  0.9psi 12К650 
2' 3'Vin FNPT 194°F  0.725psi  6VDT8 2' 4%2in Threaded  155°F  0.10psi 12К651 
Bronze and Lead-Free >” — 
FNPT H 
D^, Bronze Swing Check Valves MLWAUKEEVALYE = Max. pressure: 125 psi SWP, 200 psi 
» Max. temp.: 406°F, except Lead-Free models are 200°F nonshock CWP, except 4EVH2 to 4EVJ1 
РЕ Allow flow in 1 direction to prevent backflow. Bronze seats. Mount vertical аге 125 psi SWP, 200 psi САР 
~~. or horizontal. Use in plumbing and heating applications. Meet ASTM B62 and = Cracking pressure: 0.75 psi to 1 psi, except 
his X MSS-SP-80, except Lead-Free models meet NSF/ANSI 372. 4EVH2 to 4EVJ1 are 0.50 to 0.75 psi 
4 ) = = Note: Not for use with reciprocating air compressor service. CLASS 150 PTFE DISC 
— » Max. pressure: 150 psi SWP, 300 psi nonshock 
NI Vendor á Approved Vendor " Milwaukee Valve " Milwaukee Valve CWP; cracking pressure: 0.75 psi to 1 psi 
ass ronze Disc ass ronze Disc ass ronze Disc ass ronze Disc 
FNPT қ Solder i FNPT А Solder i CLASS 150 BRONZE DISC 
em ет ет ет . i i . 
Sus L Ns L Ne L No L ie = Max. pressure: 150 psi SWP, 300 psi CWP; 
iA 2 Ув іп 10Ғ288 - - 2 % in 1JLY6 — = cracking pressure: 0.5 psi to 0.75 psi 
ж 2 Vein 10F289 = = 2 Vi in 1JLY7 2 YA in 4EVH2 
v 2 Yin 10F290 — - 2 Yo in 1JLY8 2 Visin 4EVH3 LEAD-FREE BRONZE, CLASS 300 
yr 2 A2 in 10F291 = = 2%in 1JLY9 3546 in 4EVH4 й ; А 
T Izin 10F292 = = Зп 1171 4in 4EVH5 » Max. pressure: 300 psi nonshock CWP; 
A 3 96 in 10F293 = — 3 біп 1JLZ2 A ain 4EVH6 cracking pressure: 0.75 to 1 psi 
12 semn ШОН п LED EIS Ws ENT НЕШИ Certified for use in potable water applications. Meet 
2W 5 TAs in 10F296 = = біп 1.175 7 3 in 4EVH9 ANSI and NSF 372. 
3 6 Zein 10F297 Tin 10F321 6 76 in 1.1176 83^ in 4EVJ1 
Approved Vendor Approved Vendor Milwaukee Valve Milwaukee Valve Milwaukee Valve Milwaukee Valve 
Class 150 PTFE Disc Class 150 PTFE Disc Class 150 Bronze Disc Class 150 PTFE Disc FNPT Sweat 
FNPT Solder FNPT FNPT Item Item 
Item Item Item Item Size L No. L No. 
Size L No. L No. L No. L No. leat Tree Bronze, Class 300 
y 2 T^c in 10F298 — — 2 іп 4EVJ2 2 іп 1,77 2 зіп БЕМХ0 — — 
y — = = = 2 Vin 4EVJ3 2 іп 1Л 728 2%in БЕМХІ 2 Vain БЕМХ8 
y 2 іп 10F301 2 віп 10F307 2 is in ШАД 2 9c in 1JLZ9 y 2%ein  5EMX2 | 2%sin 5EMX9 
yr 2 in 10F302 — = 2%in 4EVJ5 2% in 1JML1 yr 2%in БЕМХЗ | 3»in 5EMYO 
T 3 ¥%2 in 10F303 = = 3 in 4EVJ6 3^ in 1JML2 T 3%in  5EMX4 Fin 5EMY1 
Th" 336 in 10F304 — = 3%e in 4EVJ7 3 %e in 1JML3 TW 3%ein БЕМХ5 FY in 5EMY2 
ДІ 3 %e in 10F305 4 56 in 10F311 4in 4EVJ8 4in 1JML4 10" Tin 5EMXG 5 in БЕМҮЗ 
2 4Vin 10F306 — = 43A in 4EVJ9 434 in 1JML5 2" 4? іп  БЕМХТ 6 зіп  5EMY4 
CLASS 125 CLASS 150 CLASS 200 CLASS 300 
= Max. pressure: 125 psi = Max. pressure: 150 psi steam; = Max. pressure: = Max. pressure: 
steam; 200 psi CWP 300 psi nonshock CWP 200 psi (steam); 300 psi steam; 
/ ЕМРТ = Temp. range: » Max. temp.: 406^F 400 psi CWP 600 psi CWP 
Xo ) 4EVG1 -20° to 406°F Meet ASTM B62. = Max. temp.: 550°F = Max temp.: 550°F 
MILWAUKEE VALVE Class 150, FNPT Class 200, FNPT Class 300, FNPT 
6 Class 125, FNPT Cracking " Class 150, Solder Cracking Cracking Press.: 
racking Press.: 0.5 psi Press.: 0.5 psi racking Press.: 0.5 psi | Press.: % to % psi 0.75 to 1 psi 
Bronze Y-Pattern Р am e Чет Rm item lem 
H ize E No. L No. L No. L No. L No. 
Swing Check Valves И | 2W — 13N438 2/7  —313NMB | — = ZU ДЕЙ | 208" LNS 
А | | yr AA 13N439 2/7 138449 = = 2" A4EVG2 21" 1JLX6 
Y-pattern design permits easy maintenance. yr 29g 13N440 298 13N450 3 138432 256" 48/83 2%' 1JLX7 
i P Ve 3 13N441 3 13N451 3W 13N433 3 4EVG4 3 1JLX8 
Feature a bronze body and disc and metal-to T—]| 37: — 13N442 Siu; —13M452 | 4/7 — 13N434 | 3'/& AENG | Jive — 1JLX8 
metal seating. Mount vertical or horizontal. For TW | 4W 130443 4 13М453 5 13N435 AR 4EVG6 | 4 1ЛҮ1 
use іп plumbing and heating applications. Meet iw 4%" 13N444 4% 13N454 5” 134436 4%" 4EVG7 4%" 1JLY2 
MSS SP-80 2 5%" 13N445 5% 13N455 638 13N437 57 4EVG8 57 1JLY3 
. 2% T 13N446 — — — — T 4EVG9 7 1JLY4 
Note: Not for use with reciprocating air compressor service. 3 778 13N447 = = = = TA 4EVH1 TR 1JLYS 
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PLUMBING 
Check Valves 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Xo Note: Not for use Carbon Steel—Feature 300 Class flange and hand-faced seal ring. Ideal 
Cast-Iron for reciprocating air for gas, oil, steam, and water applications. Meet ASME B16.10, B16.34 
1JNL3 compressor service. 
MILWAUKEE VALVE and API 600. Camarón 
| Cast-Iron—Bronze Milwaukee Valve шоо 
Newco i Cast Iron, Max. Temp.: 350°F Cast Steel, Max MR 
€ CAMERON seats and disc. Cracking Press.: 0.75 to 1 psi] Temp.: 1000°F @ 20 psi Temp Іш 
Meet MSS-SP-71 Ж Мах. Cracking Press.: 0.75 to 1 psi 750°F 
Max. Steam Water Пет Item i 
Flanged-End and ASTM B16.1. Size L Pressure Pressure Мо. Мах. Water Pressure NO. <р асу Ё i» 
МЕ 2: 2321 
Cobalt/chrome 3 9 2 іп |125 psi WSP 200 psi_1JNL5 285 psi @ 100°F AEVK3 T 0.068 psi 12in | 332835 
Allow flow in only 1 direction to prevent backflow; seats. Meet АРІ 600 -i 45.5.22 ps a bs tN 285 ры I00F 4EVK4 apu psi БЕЛІП ШЕР/ЕЕГІ 
Mount horizontally, except cast-iron models and ASME B16.34. 67 141п 1125 psiWSP 200psi 1JNL8 | 285 psiG 100?  4EVK5  10' 0.058 psi24 Y2 in| 332838 
mount vertically or horizontally. 8" 19 іп - - - 285 psi@ 1004 4Е/КЕ 12" 0.065 psi 28in | 332839 
Stainless Steel Body, 
Brass Rory; pras seat га) Steel m 
H Buna Seals| Viton Seals Випа Seals| Viton Seals 
31 6 Stainless 5 C Item Item Item Item 
= ize L onnec. Type No. No. No. No. 
Steel Swing Piston, Max. Pressure 500 psi 
Тв" FNPT x MNP 4DHR5 | 4DHR6 | 4DHT4 | 4DHT5 ^ 
Gheck Valves iA FNPT x MNP = = = 4DHT7 > 
: А he = = 
= Max. pressure: 200 psi 4DHV8 19 — MNPT x МАРТ = 4DHR4 - - 
= Max. temp.: 353°F Te FNPT 4DHR9 | 4DHTÍ 4DHT8 | 4DHT9 
2 р y MNPT 4DHU1 — 4DHUS | 4DHV1 
Provide excellent corrosion and NPT 2 | 196 FNPT x MNP 4DHU3 | 4DHU4 | 4DHV2 | 4DHV3 
i i i и' dw MNPT — 4DHU2 — — 
EU Pixel d D 4VMT7 Compact Spring TW — MNPTXFNP 4DHU5 | 4DHU6 | 4DHV4 | 4DHV5 
. TAr FNPT 4DHU7 | 4DHU8 | 4DHV6 | 4DHV7 
and heating applications. Check Valves T FN ЕТХММЕ bud арни? = = 
= Max. temp.: 250°F (Buna); Ж {тиб МАРТ x FNPT | 4DHW3 | 4DHWA = = 
о ee Т теі” ШО ggg OT нш 
| . : ^ = = 
wer 1 5001 | = Cracking pressure: 1 psi w V NINPT x FNPT | 4DHX4 | 40НХ5 = = 
Cracking Item Item Install in tight spaces to provide э” Mer ADHWI _ арн = = 
Size Pressure m No. No. backfl ion f А 32 B: T = = 
y РЕЛІ AVMT7 — ckflow protection for a variety Poppet, Max. Pressure 500 psi 
Ж 2?Wsin | AVMT8 | 4VMUO of applications. First connection 8 106 МАРТ D S E E E 
VA ` 2e in 4ҮМТ9 = я Я қан Poppet, Max. Pressure 1200 psi 
PA 4.27 psi_ —3 sin | -AVMUT = listed is the direction of flow. w E. FNPT — 4DHP7 = = 
T 3%in | 4VMU2 = Piston design provides a positive oe FNPT 4DHP6 == = = 
m Ahin [. JUMUS m | at very low back pressure or 17 NPT ADHRI ІІ? = = 
Tw — 4e in | AMUA | 4VMVS seal at very p И" 1h FNPT 4DHR1 | 4DHR2 = = 
ҮН 5.6 psi 5 1% in 4VMU5 4VMV6 slight vacuum. * Cap to Inset Center is 318/32" for 40НТ5, 420/32" for 4DHT7. 
3 7%in | 4VMU7 — 
Bronze, Lead-Free Bronze, and 
46CE62 H 
316 SS Cone Spring Check Valves ; 
BonOMI = Max. pressure: 125 psi steam, 400 psig CWP 


NORTH AMERICA, INC. 


316 Stainless Steel 


Check Valves 


= Max. pressure: 125 psi SWP 


= Cracking pressure: 0.5 psi 


= Max. temp.: 450°F 


Valves allow flow in only 1 direc- 
tion to prevent backflow, while the 
spring-actuated design allows fast 


seating action. FNPT connections. 
Dual guided stem and disc plus a 
soft PTFE seal for a bubble-tight 
shutoff. The 316 stainless steel 
body and spring are corrosion T 
resistant and suitable for use with 
chemicals. Valves can be mounted 


vertically or horizontally. 


= Cracking pressure: > psi 

Straight-through design assures minimum change in velocity and 
protects against reverse flow. Stainless steel springs. Reinforced 
RPTFE ball check. 40D886 to 40D888 have EPDM seat. 40D878 to 
40D885 have RPTFE seat. All models mount vertically or horizontally. 
FNPT connections. Lead-Free check valves are certified NSF/ANSI 
372 and certified for use in potable water applications. 


Note: Not recommended for use with reciprocating pumps and similar applications 
that may induce repetitious vibrations. 


Stainless 
Bronze, Max. | Lead-Free Bronze, | Lead-Free Bronze, Steel, Max. 
Temp.: 406 °F Мах. Temp.: 250 ^F|Max. Temp.: 350 ^F| Temp.: 350°F 
Item Size. L Item No. L Item No. L Item No. L Нет No. 
Size L No. W'|2Yein 1CKT5 — — 2%ein 400878 |2%cin 1CKUG 
Va" 2 Зв іп 46CE62 %712 іп 1CKT6 |2Увіп 400886 |2%іп 400874 |2%їп 1CKU7 
38 2 Ув in 46СЕ63 V. \2%ein 1CKT7 [2 еіп 400887 |2%cin 400880 |2%cin 1СК08 
2" 2 Jis іп 46CE64 Ут \2%in 1CKT8 |275in 400888 2%п 400881 [2 76іп 1СК09 
Ys" 27% in 46СЕ65 1713 іп 10КТ9 — — 3%in 400882 3%іп 1CKVi 
m ucc, ЭиА 
A" A As in 2714 196 in -- - ^s in ^s in ined А 
1074 Яв іп46СЕ68 | .2 | біп CKU3 с = | 6in 400885 | біп — 1CKV4 Inline: Bubble Tight 
27 біп 46СЕ69 | 27 7in  1CKU4 | — = = = = = 40D886 
3 [8 іп 1CKU5 — — — — — — 
MILWAUKEE VALVE 


Bronze and Lead- 


Free Bronze Spring MILWAUKEE VALVE 


Check Valves 


Spring-actuated valves 
open and close by liquid 
flow and allow flow in 

only 1 direction to prevent 
backflow. Bronze body. Can 
be mounted vertically or 
horizontally. 

Note: Check valves are not for use 


with reciprocating air compressor 
service. 


APPROVED VENDOR 


= Max. pressure: 
200 psi CWP 

= Max. temp.: 250?F 

When mounted verti- 

Cally, valves must be 


positioned for flow up 


only. 


2900 GRAINGER. 


ШТ 


= Max. pressure: 250 psi non-shock CWP 

= Max. temp.: 353°F 

Silent closing design to reduce water hammer. 
Certified for use in potable water applications. 


Note: Find more Milwaukee Valve items at Grainger.com®; 
search for "Milwaukee bronze swing check valves". 


6AJY1 5EMZ2 


Approved Vendor, NPT Approved Vendor, Solder | Milwaukee, Lead-Free Threaded Milwaukee, Lead-Free Solder 


Cracking Item — Cracking Item Cracking Item Cracking Item 
Size| Pressure 1 No. Pressure 1 No. Pressure L No. Pressure L No. 
y|-— — — — — -- |0.75101рві 17»2in 5EMY5 0.7510 1рѕі 17»in БЕМ272 
i| 1.7 psi 279;in  6AJY1 1.7 рѕї 2?/7»in 6AJY7 0.75 їо 1рѕі 1752in B5EMY6 0.75 ї01рѕі 1 зіп  5EMZ3 
m| 35psi 2%in  6AJY2 | 3.5psi 377ріп 6AJY8 |0./5a|psi in 5EMY7  |0.75to ipsi Фіп 5EMZ4 
T |S35psi З йіп  6AJY3 3.5psi 4%2in 6AJY9 |0.75а1рѕі 179» in SEMY8 (0.75to71 psi 1795 in — 5EMZS 
ТИ! 3.5psi 3%in  6AJYA | 3.5 рѕі 43v» in 6АЈ20 |0./5to1psi 2%2in SEMY9 (0.75101 psi 25 in 5ЕМ76 
17" 43psi 4in бАЈҮ5 4.3 psi 4'9вїп 6AJZ1 10.75 їо 1 psi 2 19 іп БЕМ20 0.75 to 1 psi 2 19% іп БЕМ27 
2'|43psi біп 6AJY6 43psi 6 /віп 6AJZ2 0.75101рві З Фіп 5EMZ1 0.75 to 1 psi 3 іп 5EMZ8 


Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


PLUMBING 


1-800-GRAINGER (472-4643) Check Valves 
= Max. temp.: 850°F 
= Max. pressure: 1975 psi CWP 
Carbon Class 800 valves feature a bolted cap and are ENET — 
Steel Piston intended for higher-pressure applications. Carbon Cracking iter hee 
= steel body and bonnet, with 304 stainless steel Size Pressure L No. No. 
Spring- spring. Vertical or horizontal mount. Ideal for use A 205 Puy {РЗ IPPLO 
with pumps and in metering, blending, and steam us 10 psi 4% in 1РРІ4 1PPN1 
Loaded trap applications. Meet ASTM A105, NACE MR-0175, te Saat ира ІР 
Check Valves лр ов, and ap! 602. РА 43 рэ 62982 11 1PPL7 | 1PPN4 


BONOMI 


NORTH AMERICA, INC. 


Brass and Lead-Free 


Brass Check Valves 


= Temp. range: 10? to 210°F, 
except 45RF38 to 45RF43 
are 10? to 270°F 
= Max pressure: 400 psi 
CWP, except 45RF51 to 
45RF53 are 175 psi CWP 
» Cracking pressure: 0.5 psi 
Feature a soft seat for a bubble tight 
shutoff and spring loaded for fast 
seating action. Valves have a flow 
pattern to minimize head loss and 
an innovative disc design to help 
prevent side loading. 


PVC 
5AATA 


+GF+ 


О HAYWARD 


PVC, CPVC, and 
Polypropylene 
Ball Check Valves 


= Max. pressure: 150 psi, except 
337876 to 337886 are 240 psi 
= Max. temp.: 140°F PVC; 190°F 
CPVC, except 337882 to 337886 
are 210°F; 150°F polypropylene 
True union design allows for easy 
removal. Vertical mount, except 
337876 to 337886 are vertical or 
horizontal mount. Meet NSF 61, except 
337876 to 337886. 


PVC CPVC 

Item Item 

Size No. No. 

Hayward, Flanged, Viton Seats and Seals 
7% in = SAAU7 

7 Tf іп — БАА\1 
3 14 96 in БААВЗ 5AAVG 
T 17 in БААНб 5AAVS 
6 19 34s in БААВТ 5AAWO 

намаг, F FNPT, EPDM Seats and Seals 

Thei in 5AAT6 5AAW8 
X 10 У іп БААТ8 БААХО 
13 іп 5AAU1 БААХЗ 


псн FNPT, Viton Seats and Seals 


Ww З Vic in SAAP1 — 
3 3 ^c in 5AAP2 — 
2%" 10 ‘Vein | БААН0 SAAV3 
3 10 ^ in 5AAR2 5AAVS 
4 13 in 5AAR5 5AAV8 
Hayward, SKT, EPDM Seats and Seals 
2%"  10'Vein БААТ5 SAAW7 
3 10 іп БААТ? БААМ/9 
4 13 in 5AAUO 5AAX2 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


45RF27 


Brass Lead-Free Brass 
Connec. Item Item 
Size Type L No. L No. 
V NPT —  |1 76 іп 45RF27 
у" МРТ 1 T in 45RF44/1 1754 in 45RF28 


NPT 
Sweat 
NPT 
Sweat 
T NPT 


2 ^in 45RF45| 2 й in 45RF29 
2 3964 in 45ВЕЗ8 
2 Bi in 45ҢҒА6 2% in 45RF30 

Зіп 45RF39 
2 ЕТ in d5RFA7 2 5964 in 45RF31 
T' Sweat 3 іп 45RF40 
NPT 3 96. in 45RFAB à Ф in 45RF32 
Sweat 4in 45RF41 
NPT |3 Wei in A5RFA9 3 is in 45RF33 
Sweat 4% in 45RF42 
2' МРТ [35 in 45RF50 ЕЛІ 45RF34 
Sweat А 1/6 in 45RF43 
NPT 171 in 45RF51 4 % іп 45RF35 
37 МРТ |47 in 45RF52| 4 75 in 45RF36 
52 4 in 45RF53|5 274 in 45RF37 


ЫП 
ге, 


“; 


Polypropylene 
БААХ6 


PVC 
Item 
Size L No. 
Hayward, SKT, Viton Seats and Seals 
2%" 101/віп! SAAP9 5AAV2 
3 10 1^ in БААВ1 SAAV4 
4 13 in 5SAAR4 SAAV7 
Hayward, SKT/FNPT, EPDM Seats and Seals 
4% in БААВ8 5AAWT 
435 in 5AAR9 5AAW2 
EN 5 in БААТО 5AAWS 
6 25» in 5AAT1 5AAWA 
6 ET Ш БААТЗ БААМ/5 
2" БААТ4 5AAWG 
Hayward; SKT/FNPT, Viton безін ан Seals 
БААРЗ AAUA 


4 ys in 
45^ in ARUS 
1 534 in 5AAUG 
TW 6 %2 in 5SAAU8 
6% in 5AAUS 
2" 8in 5AAVO 
CPVC 
and EPDM | CPVC 
Item Item 
Size No. No. 
Georg Fisher, бой Чт hreaded, 
EPDM Seats and Seals 
9%” 4 іп | 332876 337882 
W' 4 іп | 337877 337883 
9” 4% іп | 332878 337884 
1 5596 in | 337879 337885 
337886 


1/ 6 195 іп | 337880 
2" 7 954in| 332881 
Hayward, Flanged, EPDM Seats and Seals 
37 14%іп| 5AAT9 5AAX1 
4 1Тіп | БАА/2 БААХ4 
6" 19 %s in| БАА0З БААХ5 
Polypropylene 


CPVC 
Item 
No. 


SAAP4 
SAAPS 
SAAP6 
SAAP7 
5AAP8 


PVC 
Пап 


намат FNPT, Viton Seats and mas 


4% in 5AAX6 

49 in 5AAX7 
T 5A in 5AAX8 

Ту" 6 3^ in БААХО 
ж 8 in SAAYO 


4DJC4 


Plastic Check 
Valves 


= Max. pressure: 125 psi 
= Max. temp. 140°F 


Feature good chemical resistance 
and have stainless steel ball and 


spring. Mount vertical or horizontal. 


Glass-filled polypropylene valves 
require 0.33 psi cracking pres- 
sure. Gray PVC, polypropylene, and 
white nylon require 1 psi cracking 
pressure. 


Heavy-Duty Check Valves 


= Max. pressure: 200 psi 


TRIPLE-DUTY 

= Max. temp.: 212°F 

With spring-loaded silent check 
valve, balancing valve, and 
shut-off valve. Center-guided 
Buna N seal disc ensures leak- 
free performance. For pump 
protection and HVAC chilled 
water installations. Meet ASME 
B16.1. 


SILENT 

= Max. temp.: 300°F 

ASME Class 125 wafer-style 
valves prevent flow reversal; 
eliminate water hammer and 
system surges. EPDM seal and 
O-ring. Vertical or horizontal 
mount. For liquid service use in 
HVAC, power, process, chemi- 
cal, and waste industries. 


Glass-Filled 
Polypropylene 


Buna Seal| Viton Seal 


Item Item 
Size Connec. Type 1 No. No. 
Glass-Filled Polypropylene Seat 
VA FNPT Tin | 4DJC4 | 4DJC5 
38 FNPT 2 in 4DJC6 4DJC7 
VAI FNPT 2%in| 4DJC8 | 4DJC9 
Зд" FNPT 2%in| 4DJD1 4DJD2 
Gray PVC Seat 
V FNPT 2?95 in| 4DHZ2 4DHZ3 
VA Barb — 3 7»in 4DJA3 | 4DJA4 
үлі ҒМРТ 22% in 4DJA1 4DJA2 
V  FPTxMPT 2 2982 in| 4DHZ8 — 
Ww МАРТ 2 29% in| 4DHZ4 40925 
Уд" МАРТ x FNPT2 2% іп 4DHZ6 4DHZ9 
V Push 37isin| 4DJA9 4DJC1 
38 Barb 3 75» in) 4DJA5 4DJA6 
38 Push 37Asin| 4DJC2 4DJC3 
y Barb 3 175» in| 4DJA7 4DJA8 
Polypropylene Seat 
ж 198in| 4DHX8 40НХ9 
E Barb 1 23% in| 4DHY1 4DHY2 
VA Barb 2in | 4DHYS 4DHY4 
White Nylon Seat 
V Barb 1% іп — 4DHY6 
y Barb 2in | 4DHY5 — 
Ye Barb 1?95» in| 4DHY7 4DHY8 
VAI Barb 2in | 4DHY9 | 4DHZ1 
Triple- 
Duty 


SURE CHECK 

» Max. temp.: 100?F 
Class 125 valves prevent surge and water 
hammer due to flow reversal; specially 
designed springs close discs before flow 
reversal can occur. With stainless steel 
springs and Buna N seal. Mount vertically 
or horizontally. Designed to fit ANSI flanges. 
Suitable for liquid and gas service applica- 
tions. Meet ANSI and FM Approved. 


SPRING-LOADED/DUAL-DOOR 
= Max. temp.: 250°F (cast iron); 
600°F (stainless steel) 

Wafer-style ASME Class 125 and Class 150 
flanged valves fit between flat-face and 
raised-face flanges; reduce water hammer, 
surge, and backflow in piping systems. Cast- 
iron models have bronze or stainless steel 
disc and stainless steel spring. 316 stainless 
steel models have stainless steel disc and 
spring. For use in liquid and air service in 
industrial process, wastewater, and pulp and 
paper industries. Cast-iron are FM Approved; 
stainless meet API 594. 

SSI, Spring | SSI, Spring 


Loaded/ Loaded/ 
SSI, Тіріе-Ошу, SSI, Silent, 981, Silent, Cast, Mueller Sure | Dual Door, | Dual Door, 
Cast Iron, Castlron, | Iron, Stainless | Check, Cast | Castlron, | Stainless 
Buna N Seat Bronze Seat, SteelSeat Iron, Buna Seat Buna М Seat | Steel Seat 
Item Item Item Item Item Item 
Size No. No. No. No. No. No. 
2" 1RXES 1RXF4 1RXG2 1RNP1 1RXJ7 1RXK6 
2” — 1RXF5 1RXG3 1RNP2 1RXJ8 1RXK7 
3 1RXES 1RXF6 1RXG4 1RNP3 1RXJ9 1RXK8 
4 — 1RXF7 1RXG5 1RNP4 1RXK1 1RXK9 
5" TRXE7 — — TRNP5S TRXK2 — 
6 1RXE8 1RXF9 1RXG7 1RNP6 1RXK3 1RXL2 
8 TRXES TRXG1 1RX68 1RNP7 TRXK4 TRXL3 


PLUMBING 
Condensate Coolers & Steam Traps 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Condensate Coolers, T-Line Strainers, and Float Type Air Vents 


i Armstrong’ 
CONDENSATE to a desired temperature. FLOAT TYPE AIR VENTS 30YT83 
COOLERS Suitable for most plumb- — Free. floating air/gas Max. 
= Мах. pressure: ing systems. vents provide positive Inlet Outlet W — H Тер pressure Mee 
150 psig ,, LINE STRAINERS venting of air/gases under Float Type Air Vents 
= Мах. temp.: 180°F , May pressure: 400 psi pressure. Corrosion- а vest kron 200*F 46 pst 30YT87 
Use to mix hot water а Max. fluid temp.: 500°F resistant, stainless steel — Yin 200°F 173 рѕі 30YT88 
or hot condensate ^ Feature a larger open vents feature a positive- uu» 200 Wi 29 psi Ear 
{ à 30YT95 Yin 3%in 5 Yin 200. ps. 
with a cold water ^ screen area and can closing lever to help 200^F 146psi 30YTO1 
М А Cold ^ Vent CondensateCondensate ltem ; 200 °Е 173 psi_ 30YT92 
и to Ыр reduce trap particles that harm enaure 2. closing. Water Inlet Outlet Inlet Outlet No. іп 200 °F 719 psi 30YT93 
e temperature iti ody and caps are ondensate Coolers A i 
iin p ta valves and other sensitive H dt Hs tof Yin Ain Yin Tin 30YT83 -Stainless Steel AUT 30008 STR 
0 an acceptable ^ equipment in your steam Welded together to form - ymn ^17im 1%in  1%in 30YT84 500*F 178psi 30YT95 
level. Can cool to a or refrigeration systems. a permanently sealed, Pipe Perforated Нет Ve in 500 T 267 psi 30YT96 
preset temperature Corrgsion-resistant stain- 985Кей655, and tamper- a ны Screen Size | No. win 2%in 7 Vin z ii 400 ps ae 
of 135°F, or field set Iess steel. proof unit. Yin 5%in 4in 0.045іп 30YT85 зіп 500 °F 267 psi 30YT99 
Yin 6 Yin 4in 0.045in 30ҮТ86 500 °F 400 рѕі 30YUOT 
Steam Traps 
Inverted bucket steam traps feature a Float and Thermostatic steam traps А Қ 
rmstrong 


free-floating valve mechanism with no 
fixed pivots to wear out. They are low 
maintenance and designed to handle 
dirty steam for reliable service and 
long life. 


Mepco—Disc steam trap allows 
easy maintenance, inspection, and a 
1-pc. thermodynamic cartridge can 
be replaced without removing the 
trap from the line. Durable and can 
withstand the effects of superheat, 
vibration, water hammer, and corro- 
Sive environments. 


are not affected by wide or sudden 
pressure changes, respond quickly 
to condensate load changes, and can 
function under high back pressure 
conditions. 


Armstrong—Inverted bucket steam 
traps feature an innovative lever- 

age system that multiplies the force 
provided by the bucket to open the 
valve against system pressure. Design 
can provide reliable operation and 
efficient condensate drainage on most 
types of steam equipment. 


Stainless Steel 


405Y95 


Cast Iron, with 


(Е)МРТ NPT МРТ Мах. Condensate Мах. End to Item Cast Iron Integral Strainer 
conec. Inlet Outlet Operating (psi) Сар. Ib./hr. Temp. End Length Brand Мо. 405Y56 36Y223 
ast Iron 
Disc Max. 
Ww үлі V 600 1,200 lb/hr 800?F 21/віп Мерсо 405Y80 (F)NPT Operating Condensate Max. End to Item 
Float and Thermostatic Connec. (psi) Cap. Ib./hr. Temp. End Length Brand No. 
w y V 15 1,129 lb/hr 450%Ғ Sin Mepco 405Y71 Cast Iron 
ү" V 30 1,439 lb/hr 450 °F Sin Mepco 405Y74 Inverted Bucket 
y Typ" 15 1,129 lb/hr 450%Ғ 5 in Mepco 405Y72 30 1,000 Ib/hr 400 °F ЕМ Armstrong 36Ү192 
y KA 15 2,175 lb/hr 450 °Е 4%in Мерсо 405Ү56 80 700 Ib/hr 450 °F 5” Armstrong 36Ү188 
yx yr 30 1,439 lb/hr 450 °F 5 in Mepco 405Y75 ж 125 950 Ib/hr 400 °F 5 Armstrong 36Ү193 
y" yx yr 30 2,8300Ib/hr 450 °F 47&in Мерсо 405Y61 150 600 Ib/hr 400 °F 5 Armstrong 36Ү189 
y KA 75 1,523Ib/hr 450%Ғ Біп Мерсо 405Ү78 250 750 Ib/hr 400 °F 5 Armstrong 36Ү194 
y KA 75 1,650 lb/hr 450%Ғ 47%іп  Mepco 405Y66 30 1,000 Ib/hr 450 °F 57 Armstrong 36Ү195 
yx yv 75 T,650Ib/hr 4509 4?7іп Мерсо 405Y87 30 4,000Ib/hr 4009Ғ 794" Armstrong 36Ү202 
yx yr 125 1,650Ib/hr 450%Ғ 4% in Мерсо 405Y91 80 700 Ib/hr 400 °F 5 Armstrong 36Ү190 
T T 15 2,175 lb/hr 450*F 4%їп Мерсо 405Y57 ж 125 950 Ib/hr 400 °F 5 Armstrong 36Ү196 
1" T T 30 2,300 lb/hr 450 °F 4%in  Mepco 405Y62 G 125 4,000 Ib/hr 400 °F 7%" Armstrong 36Ү203 
T T 75 1,650Ib/hr 4509; 47іп Мерсо 405Y67 150 600 Ib/hr 400 °F p Armstrong 36Ү191 
old " 75 1,650Ib/hr 450 °Е 47%іп Мерсо 405Y88 250 750 Ib/hr 400 °F 5 Armstrong 36Ү197 
T T 125 T,650Ib/hr 450*F 4%їп Мерсо 405Y92 250 3,800 lb/hr 4009Ғ TW Armstrong 36Ү204 
Ти" 17" 15 2,700 lb/hr 450 °F 5%in  Mepco 405Y58 30 1,000 Ib/hr 400 °F 5" Armstrong 36Ү198 
TW. TW 30 3,000I1b/hr 4509  5%in Мерсо 405Y63 30 4,000Ib/hr 4009Ғ 794" Armstrong — 36Y205 
Ти" ТИ" Ти" 75 2,400 Ib/hr 450 °F 5 іп Мерсо 405Y68 125 950 Ib/hr 400 °F 5 Armstrong 36Ү199 
TW V 75 2,700I1b/hr 4509 4%in Мерсо 405Y89 1" 125 4,000 lb/hr ^ 450?F ГЕМ Armstrong 36Ү206 
TE үлі 125 2,500Ib/hr 450%Ғ 5% зіп Мерсо 405Y93 130 11,000Ib/hr 400 °F 107" Armstrong 36Ү212 
TW _ ТУ" Vl 75 2,700 lb/hr 4509 5%іп Мерсо 405Y69 250 750 Ib/hr 400 °F 5 Armstrong 36Ү201 
2" 27 30 12,500 Ib/hr 450 °F 7 in Mepco 405Y86 250 3,800 lb/hr 400 °F TA Armstrong — 36Y207 
2" РА 2" 30 12,500 |Һ/Лг 450^F ^ 8:2in Мерсо 405Y65 250 7,0001b/hr 4009Ғ 1077 Armstrong 36Ү213 
2" 2" 125 4,500 Ib/hr 450 °F 7 in Mepco 405Y94 1и" 125 6,900 Ib/hr 450 °F 8 Armstrong 36Ү209 
Inverted Bucket i 250 5,900 Ib/hr 400 °F 8" Armstrong 36Ү210 
үйі VAI 150 572 |b/hr 450%Ғ Sin Mepco 405Y23 30 9,900 Ib/hr 400 °F 107 Armstrong 36Ү214 
и" VA үлі 250 765 lb/hr 450%Ғ Sin Mepco 405Y28 Ту" 130 11,000 lb/hr 450 °F 1074" Armstrong 36Ү215 
VA KA 30 1,000Ib/hr 450 °F Sin Mepco 405Y26 250 7,000 Ib/hr 450 °F 1077 Armstrong 36Ү216 
y үлі 30 1,000 lb/hr 450%Ғ Sin Mepco 405Y29 30 9,900 Ib/hr 400 °F 10 Armstrong 36Ү217 
yx үлі 80 6901ҺЛг 450%Ғ Біп Мерсо 405Ү24 2" 130 11,000 Ib/hr_ 400 °F 107 Armstrong 36Ү218 
y» Эд" ve 150 572 |b/hr 450 °F Sin Mepco 405Y25 250 7,000 Ib/hr 400 °F 10 Armstrong 36Ү219 
y E 125 955Ib/hr 4509Ғ Sin Мерсо 405Y30 2] 250 19,000 lb/hr 400 °Ғ 13" Armstrong 36Ү222 
y Эд" 250 765lb/hr 450%Ғ 5in Mepco 405Ү31 Cast Iron, with Integral Strainer 
T T 30 1,000 Ib/hr__450 °F 5 in Mepco 405Y32 Inverted Bucket _ 
ТІ: T 125 955Ib/nr 450%Ғ 5 in Mepco 405Y33 30 1,000 Ib/hr 450 °F 5 Armstrong — 36Y223 
T ДС T 125 3,925 Ib/hr 450 °F 7%in Мерсо 405Y39 125 950 Ib/hr 450 °F 5 Armstrong 36Ү224 
T de 250 765 Ib/hr 450°Е Sin Mepco 405Y34 ж 125 2,000 Ib/hr 450 °F 37 Armstrong 36Ү233 
T T 250 3,500Ib/hr 4509 — 734in Мерсо 405Y40 250 750 Ib/hr 450 °F p Armstrong 36Ү225 
TW Ту" 1 250 7,000 lb/hr 4509: 10 йіп Мерсо 405Ү49 250 1,300 Ib/hr 450 °F 3%" Armstrong 36Ү234 
» 2" РН 125 10,910 Ib/hr 4509 107 іп Мерсо 405Y51 30 1,000Ib/hr 450 °F 5 Armstrong 36Ү226 
2" 2' 250 7,000 lb/hr 4509: 10%in Мерсо 405Y52 30 4,000 Ib/hr 450 °F TR Armstrong — 36Y235 
Stainless Steel y 125 950 Ib/hr 450 °F 5 Armstrong — 36Y227 
Disc Ы 125 4,000 Ib/Rr 450 °F TA" Armstrong 36Ү236 
y V 600 1,200I1b/hr 8009: 21/в6іп Мерсо 405Ү95 250 750 Ib/hr 450 °F 5 Armstrong 36Ү228 
ж y үлі 600 1,200 lb/hr 800?F 21/в6іп Мерсо 405Y98 250 3,500 Ib/hr 450 °F TR Armstrong 36Ү237 
y Vl 600 2,820 lb/hr 800^F 21/в6іп Мерсо 405Y83 30 1,000 Ib/hr 450 °F p Armstrong 36Ү229 
yx yr 600 1,830 lb/hr 800 °Е 2'Увїп Мерсо 405Y81 30 4,000 Ib/hr 450 °F TW. Armstrong 36Ү238 
y y yv 600 1,830Ib/hr 800^F 21%76іп Мерсо 405Y84 1" 125 950 Ib/hr 450 °F 5 Armstrong 36Ү230 
А yr KA 600 1,830 Ib/hr_800°F_ 21%6іп Мерсо 405Y96 125 4,000 Ib/hr 450 °F TW Armstrong 36Ү239 
y yv 600 1,930Ib/hr 8009:  21%6in Мерсо 405Y99 250 750 Ib/hr 450 °F 5 Armstrong 36Ү231 
T T 600 2,820Ib/hr 800 °F 3 віп Мерсо 405Y82 250 3,500 lb/hr 450 °F TW. Armstrong — 36Y240 
4 T T 600 2,820]1b/hr 800°F 3%віп Мерсо 405Ү85 30 4,000Ib/hr 4509Ғ TW. Armstrong 36Ү241 
le T 600 2,820 lb/hr 800 °F З віп Мерсо 405Y97 Ти" 125 4,000 Ib/hr 450 °F TR Armstrong 36Ү242 
E ih 600 2,8201b/hr 800 °F 3 5^віп Мерсо 405701 250 3,500 Ib/hr 450 °F TR Armstrong 36Ү243 
2902 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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PLUMBING 
1-800-GRAINGER (472-4643) Steam Traps & Backflow Preventers 


Cast-Iron and Ductile Iron 
Float and Thermostatic ^о 


Steam Traps 
= Cast-iron body, except 36Y278 


to 36Y281 are ductile iron Armstrong’ 1 E 
Feature stainless steel internals for long life in À т 
applications where continuous drainage with high биғғо)) 36Y304 405202 
air-venting capacity is required. Horizontal Same п" — 


Side models feature inlet connections on both sides 
of the body to provide flexibility in piping. 


Thermostatic Steam Traps 


Horizontal In-Line 


Note: Steam traps are not for use in systems where excessive 36Y266 Design allows trap to be inspected and serviced without breaking pipe connec- 
bi ш thermal PUR are Present salo Ei Max itemi tions. Armstrong models have one moving part, while Mepco models feature 
Connections Operating (psi) Сар. Ib./hr. End Length Temp. No. an innovative floating valve design and rounded seat to help prevent corrosive 
Same Side Е 4 Е С elements апа dirt from affecting trap operation. All models respond quickly 
n 15 psi 1,200 [Лг зп 253,0 129 psig — 361244 | to changing pressure and condensate loads and are suitable for use in man 
15 psi 1,200 Ib/hr 376 in 353° @ 125psig 36Ү245 ging p y 
y 30 psi 1,400 Ib/hr 3% in 353° @ 125 psig —36Y251 steam heating systems and steam process equipment. 
75 psi 1,800 Ib/hr 5 Yin 377° @ 175 psig 36/256 Max End to 
175 psi 1,150 Ib/hr 5 Жіп 377° @ 175 psig — 36Y261 (F)NPT А Operating Condensate Max. End Item 
15 psi 2,100 Ib/hr 47 in 377° @ 175 psig 36Y246 Connections Ріре Config. (psi) ^ Cap.Ib./hr. Temp. Length ^ Brand Мо. 
4 30 psi 2,300 Ib/hr 4 іп 377% @ 175 psig 36Ү252 304L Stainless Steel 
75 psi 1,800 Ib/hr 5 Ve in 377° @ 175psig 36Ү257 А in Horizontal or Vertical 400 1,3001b/hr 650 °Е —  — Armstrong 36Y304 
IE psi 1150 bnr Sain Ашы sig 36Y262 ЖЕЛІ Horizontal ог Vertical 400 1,3001Һ/г 650^F | — Armstrong 36Y305 
psi А nr 8 In 510 ol AI 
- 3009 — 2800г  4%in 377017560  36Y253 Mein straight 53 1.970 lr 348 "E — 474" ——Mepco — 408703 
75 psi. 2,500 Ib/hr 5 “Ac in 377° @ 175 psig 36Ү258 Фіпхфіп Vertical 25 1,270 lb/hr 345^F 5%" Мерсо 405704 
175 psi 2,000 Ib/hr 5 1%e in 377° @ 175 psig 36Ү263 Yin Angle 125 1,200 lb/hr 345 °Е 37" Mepco 405707 
"m ma m HT: 
В 30 psi 4,000 Ib 554i 377° @ 175 psig 36Ү254 4 in raig ‚450 Ib/hr Е 5% ерсо 
1% psi E an A aT. Angle 125 1,800 lb/hr 345*F 33/4 Мерсо 405708 
fS pst 3,100 1hr. — ТШ Sg. ЗбҮ259 tin Angle 195 — 25001b/hr 345 °F 207 Мерсо 405209 
PE mm m | ms 
psi i r in Б si i 
15 psi 34,000 Ihr 654 in 650° @ 300 sig 36Y278 ein DU 501,700 lb/hr 400^F 296 Armstrongi 36Y298 
Й 30 psi 8,500 Ib/hr 7% in 377° @ 175 psig 36Y255 In the Side Out the өр в 
? 125 psi 21,000 Ib/hr 6 96 in 650° @ 300psig 36Ү280 Side, Straight Pattern ойы ала КЕШЕ ШКД 
175 psi 7,100 Ib/hr 9% in 377^ @ 175 psig 36/265 in te de Out 50 1,700 lb/hr 400°F 24 Armstrong 36Y301 
300 psi 13,000 Ib/hr 6 56 in 650° @ 300 psig 36У281 Мі — rhe Side Out The 
In-Line Side, Straight Pattern 50 1,700 Ib/nr 300°F 4%" Armstrong 36Y303 
15 psi 1,200 Ib/hr 5 Yin 353° @ 125 psig 36Ү266 Cast Iron Я 
y ET MEM зац 80. Зебо жа ОШОН 15 2175ІМг 450°F 476" Мерсо 405710 
175 psi 1,100 lb/hr 5 іп 377° @ 175 psig 36Ү275 1in (2) Pipe, (1) Inlet 15 2475lb/hr 450°F 4/& Мерсо 405711 
15 psi 1,200 Ib/hr 5 vin 353° @ 125 psig 36Ү267 дїй (1) Outlet : , 
y 30 psi 1,200 lb/hr 5 1 in 353° @ 125 psig —36Y270 14 in Vnd C1) Diet. 15 2700г 450°F 534 Мерсо 405712 
15 psi 1,800 Ib/hr 5 Yin 377° @ 175 psig 36Y273 : (2) Pipe, (1) Inlet - 
175 psi 1,100 Ib/hr 5%in 3/7 @ 175psig 36/276 тип and (1) Outlet 15 4,075 lb/hr 450°F 5% Мәрсо 405713 
15psi — 2100bhr  5%in °З @1уФрду 381268 2n © Он 15 11750 lb/hr 450°F 77 Мерсо 405714 
т 30psi 23000  5%in 599741929907 3627 eS 
М 7 
75 psi 1,800 Ib/hr 5 vin 377° G175psig —36Y274 WATTS WU ZURN. 
SS 
175 psi 1,100 Ib/hr 5 іп 377° @ 175 psig 36Y277 REGULATOR. -— WILKINS 
INWAITS M y 
Wes Connection Vacuum Breakers 


Prevent backsiphonage of contaminated water into water 
supply. No need for plumbing changes. Suitable for hot 

or cold water service. Single-check design. 5DMJS is 
certified for use in potable water applications. 6КК09 and 
6КК08 have 2 independently acting soft-seated checks. 
6KK09, 6КК08, and 6AJZ3 come with a break-off attach- 
ment screw for permanent installation. All models meet 
ASSE; except 5DMJ5 meets CSA only; 6AJZ3, 6A766, 
6LL80, and 61179 also meet ANSI; 6КК08, 6KK09, 6A766, 


Carbonated Beverage 
Backflow Preventers 


316 stainless steel backflow preventers 5AJ86 
feature dual check design and can install 

flow-up, flow-down, or horizontally. For use 

on post-mix carbonated beverage equip- 

ment and dispensing equipment for tea and 

coffee. SAE male flare connection. Certified 


to ANSI/NSF 18, Manual Food and Beverage 22N566 and 22N567 also meet IAMPO; 6A766, 6LL80, 
Dispensing Equipment; all rubber compounds and 6179 also meet UPC; 6KK09, 6KK08, 6A766, 6LL80, 
comply with FDA food additive regulations. and 6LL79 also meet CSA. 6A766 
5AJ86 Material of Max. Connec. Temp. Mfr. Item 
Dual check valve meets ASSE 1032. Size Construc. Pressure Туре — Range Brand Model No. 
5AJ88 Dual Check Vacuum Breaker у 
5AJ88 Yin Chrome 125psi РР 3210 Watts «LENG -%" БОМ 
Atmospheric port provides visual indication of Lab Faucet Vacuum Breaker 
the f. | e A p "i heck. W i ~ жі Chrome-Plated Brass — 150 psi FNPT 180 °F Apollo 3850202 6KK09 
е тагиге of tne second check. Wye pattern 51^ Chrome-Plated Brass 150рві MNPSM 180°F Apollo 3850201 6КК08 
strainer model for water supply installations. Vacuum Erakon " 
Dual check valve with atmospheric vent Yin Stainless Steg 125.081 GHT 180°Е Zurn Wilkins BFP-BF — 22N567 
meets ASSE 1022. - Brass 125 psi FIP x GHT 180 °F = 108-904 6AJZ3 
y" Brass — FNPT — Apollo 38LF314AS 520048 
Max. Item Brass 125psi GHT 1809Ғ Watts 8B 64766 
Size L Pressure Max. Temp. No. 34 in Brass 125psi GHT 180 °Е Watts 8BI 6LL80 
ЕМ Зіп 150 psi 110 °F 5AJ86 Brass, Stainless Steel — 125 psi GHT — 180?F Zurn Wilkins BFP-9 22N566 
y 4 Ye in 150 psi 130 °F 5AJ88 Chrome-Plated Brass — 125 psi GHT 18094 ай 8BC 6LL79 
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PLUMBING 
Vacuum Breakers & Backflow Test Kits 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


NNWAITS ZURN. 


REGULATOR 
WILKINS 


Atmospheric-Type Vacuum Breakers 


= Max. pressure: 125 psi 

Prevent back-siphoning of polluted water into 
potable water systems and are corrosion-resistant 
forged-brass construction, except Nicholson? models 
help protect plant and process equipment against 
vacuum conditions typically associated with cooling 
applications. Nicholson models also promote better 


Apollo, Lead-Free Bronze and Lead-Free Bronze Rough Chrome— 
40D832 to 40D836 are certified for use in potable water applications. All 
models meet ASSE 1001 and NSF/ANSI. 


Apollo, Rough Brass and Rough Brass Polished Chrome—Meet ASSE 
1001. 


Watts, Lead-Free Brass—Certified for use in potable water applications. 


Meet ASSE 1001 and ANSI A112.1.1, CSA B64 Certified; except 46A958 and 


heat transfer efficiency, allow condensate to be 
46A957 meet ASSE 1001 and are CSA B64.1.1 Certified only. 


drained from steam systems, and are for use in heat 
exchangers, jacketed kettles, steam mains, and other 


вккоз | Zurn Wilkins, Cast Brass and Cast Bronze—Certified for use in potable 
process equipment. water applications. Meet ASSE 1001 standards and CSA Certified; ІАРМО 
Note: Only install in areas where water spillage will not cause Listed. 
damage. Not for continuous-pressure applications. 
Zurn Wilkins 
Apollo Apollo Cast Brass, Cast 
Apollo Lead-Free Bronze- Apollo Rough Brass- Watts Watts Bronze, Polypropylene, 


Lead-Free Bronze; 
Max. Temp.: 212 °F 


Polished Chrome; 
Max. Temp.: 212 °F 


Rough Chrome; 
Max. Temp.: 212 °F 


Rough Brass; 
Max. Temp.: 212 °F 


Lead-Free Brass; 
Max. Temp.: 180 °F 
FNPT 


Lead-Free Brass; 
Max. Temp.: 33° to 180°F 
NPT 


Silicone, Ultem; 
Max. Temp.: 180 °F 


FNPT FNPT FNPT FNPT FNPT x FNPT 
Item Item Item Item Item Item Item 
Size No. No. No. No. No. No. No. 
JA in 40D832 31EE40 6KJ98 6KJ99 46A958 29YL78 Е — 
— — — — — 29YL73 — 
% in 40D833 31EE41 = 6KK02 464957 29YL79 Е — 
іп 400834 31EE43 6KK03 6KK04 — — 22N560 
3A in 40D835 31EE45 6KK05 6KK06 — 29YL81 ы 221561 
tin 40D836 — — — — 29YL77 22N562 
1 in — — — — — — 22N563 
1 in — — — — — — 22N564 
2in — — — — — — 22N565 
* Polished chrome. 
Mid-West^ ZURN 
NNWATTS Instrument ZURN. 
WILKINS 


Backflow Test Kits 


= Accuracy: +2 psid (descending), except 5AJ67 is accurate +1% of full scale 

For testing reduced pressure principle, pressure vacuum breaker and double check valve backflow prevention 
assemblies. 6АЛ/6, 34CU34 and 34CU33 have soft-seated brass needle valves with replaceable valve seats and 
cleanable 90-micron filters that reduce plugging with scale, sand, and other contaminants. Capable of performing 
all known test procedures including those recommended by ASSE, AWWA, FCCC, HR-USC, and NEWWA. 34CU34 
allows you to perform tests with the gauge mounted in carrying case, or gauge can be easily removed for added 
portability. 34CU34 and 34CU33 include 3 sets of brass fittings for hookup to all standard size test cocks. 20RJ62 
fits Ys" to 2" backflow preventers and includes three 1⁄4" plastic quick test fittings and O-rings. 


Mfr. Item 
Item For Use With Includes Brand Model No. 
А Reduced Pressure Principal Backflow (3) 3 ft Hoses, (3)Test Valves, (9) Hose Adapters, 16 in » 
Backtlow Preventer Test Kit, 3 Valve Preventers and Double Check Valves Security Strap, Analog Test Gauge, Carrying Case Watts TKSA  1KYB6 
Anti-spill Vacuum Breakers, Pressure Vacuum Breakers, (12) Hose Adapters, (3) 6 ft Hoses, (3) Test Valves, 16 in Watts TK-99E — 5AJ67 
Reduced Pressure Zone Assemblies and Double Check Valves Security Strap, Analog Test Gauge, and Carrying Case 
(3) 5ft Hoses, Analog test Gauge, Carrying Case, 
Certificate of Calibration. Clear 4 ft Bleed lube, NPT Midwes' 845-5 | 6AJV6 
А Adapter Fittings (Set of 12), Pressure Gauge 
Backflow Preventer Test Kit, 5 Valve Grainger Items 34CU36, 34CU37, 34CU38, 34CU39, 340141 (3) 5ft Hoses, Analog test Gauge, Carrying Case, 
Certificate of Calibration., Clear 4 ft Bleed Tube, NPT Midwest 835 34CU34 
Adapter Fittings (Set of 12), Pressure Gauge 
(3) 5ft Hoses, Analog test Gauge, Carrying Case, 
Grainger Items 34CU36, 34CU37, 34CU38, 34CU40, 34CU41 Certificate of Calibration., Clear 4 ft Bleed Tube, NPT Midwest 830 34CU33 
Adapter Fittings (Set of 12), Pressure Gauge 
(3) % in NPT Quick Connect ADPT х 1⁄4 ; 
; 1 in Flare and 3 Spare O-Rings Midwes 110703  34CU37 
Backflow Quick Connect Adapter Grainger Items 34CU33, 34CU34, 34CU35, 6AJV6 NDT 7 
(3) 34 in NPT Quick Connect ADPT x 1⁄4 Midwes 110704 34CU38 
in Flare and 3 Spare O-Rings 
Я Grainger Item 34CU33 (3) Replacement Hoses Midwes; 110646 34С040 
Backflow. Test Kit Replacement Hose Grainger Items, 34CU34, 340035, 6AJV6 (3) Replacement Hoses Midwest 110645 34С039 
Bleed-Off Valve Assembly | — Midwes' 830-0001  6AJV7 
In-Line Replacement Fiters Grainger Items 34CU33, 34CU34, 34CU35, BAJV6 (6) Replacement In-Line Hose Filters Midwest 98008 34С041 
1-375, 1-375XL, 1-975XL, 1-975XL2, 112-975XL, 112- 
" : у 975XL2, 114-375XL, 114-975XL, 12-375XL, 12-975XL, itti ilki - 
Plastic Quick Test Fittings 12-975XL2, 14-975XL2, 2-975XL, 2-975XL2, 34-375, (3) Fittings Zurn Wilkins RK14-QTP 20RJ62 
34-375XL, 34-975XL, 34-975XL2, 38-975XL, 14-975XL 
(3) 74 in NPT Quick Connect ADPT x % ; 
in Flare and 3 Spare O-Rings Midwes 110681 GAJWO 
All Come with З Spare O-Rings, Contains Three М in NPT Quick 
Connect ADPT x 1⁄4 in Flare, nies eu NPT Quick Connect x 1⁄4 Midwest 110617 ФАЛ/9 
я in FNPT ADPT, Three 34 іп NPT Quick Connect x 74 in FNPT ADPT 
Test Cock Adapter Kit Grainger Item 34CU33, 34CU34, 34CU35, 6AJV6 Contains Three 1⁄4 іп NPT 90° Swivel Quick Connect ADPT x М in 
9 ' $ ! Flare, Three 1^ іп NPT Quick Connect x % in FNPT ADPT, Three — Midwes 110706  6AJW2 
34 in NPT Quick Connect x 1⁄4 in FNPT ADPT,and 3 Spare O-Rings 
Contains Three % іп NPT Quick Connect ADPT x 1⁄4 in Flare ; 
90 Degree Swivel Fitting and Three Spare O-Rings Midwes 110705 GAJW1 
Verticle Tube kit One 15 x % in Diameter Tube/Test Cock Adapter Assembly Midwest 830-0003 6AJV8 


and One 15 x % in Diameter Extension Tube 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Backflow Preventers 
FURN atts eries Watts 909 Series Zurn Wilkins 

Wwars 208% m^ "нола ота. Series 

Reduced-Pressure Zone A 


(RPZ) Backflow Preventers 


» Max. pressure: 175 psi 

= NPT connections, except 5DMJO to 5DMJ4 have 
IPS, 15W053 to 15W055 have flanged end 

» Find information on kit contents at Grainger.com 

Help prevent the reverse flow of polluted water into 


the potable water supply due to backsiphonage and 
backpressure. 


Watts 009 Series—6A771 is the M1 version of the 
009 Series. 429J28 to 429J30 meet ASSE, CSA, and 
are 3-UL Classified. 5DMJO to 5DMJ4 meet ASSE, 
AWWA, CSA, IAPMO Foundation for Cross-Connection 
Control and Hydraulic Research at USC. 6A770 and 
6A771 meet ASSE 1013, AWWA C-511-92, CSA 
B64.4, and IAPMO. 26X125 to 26X140 meet ASSE, 
CSA, UPC, and USC. 

Zurn Wilkins 375XL Series—Models have a 
pressure differential relief valve located between 2 
independently operated spring-loaded centers. Meet 
ASSE 1013, IAPMO, CSA, and USC. NSF-61 Listed. 
Watts 909 Series—2 ^" to 4" models һауе 
flanged end connections. Meet ASSE 1013, AWWA 
C-511-92, CSA B64.4, except 26X122 also meets 
UPC and USC. 

Zurn Wilkins 975XL2 Series—Top entry allows 
easy access to internal components. Meet ASSE 
1013, CSA Certified, IAPMO Listed, and NSF-61 
Listed Annex G. 

Zurn Wilkins 975XL Series—Provide protection 
where a potential health hazard exists. Meet ASSE 
1013, IAPMO, CSA, FM, and USC. 


Air Gaps—Provide an unobstructed separation 
between potable water supply discharge and receiv- 
ing vessel opening. 

Repair Kits—Include disc assemblies, O-rings, 

and diaphragm. 

Test Cocks—Use to facilitate backflow assembly 
testing or as isolation valves for gauges or small 
equipment lines. 


Backflow 
Preventers 
Body Max. Item 
Size Material М L Temp. No. 
Watts 009 Series 
Copper 
Yo in соп Тіп 11%їп 42928 * 
0 
vein Lead tree д зо SDMJO 
Yin Bronze 5%in 14Y4in 6A770 
Copper 
yin Silicon 7 Жіп 11 2782 іп 429429 * 
Alloy 
Win Leadfree Sin 109%4in 5DMJ1 
+ + --- 180 °F 
Yain Lead Free 37isin 10%in 26X126 
Jin Bronze 3 еіп 13 176s in 26X139 
Tin Bronze 6 іп 20%in 6A771 
Copper 
1in Silicon — 10 in 16 ‘ein 42930 * 
Alloy 
Тіп LeadFree 5%in 16 іп 5DMJ2 
1%їп Brass 6 in 17 Ил in SDMJ3 
Тіп 3 sin 141% іп 26X125 
Tin Lead Free 374s in 18 Vein 26X140 
2in тіп 21% in 50МЈ4 
Zurn Wilkins 375XL Series 
Yin 3 еіп 8% іп 45857 
34 in ow Lead 3 еіп 8%in 45K858 
iin "qat 4 Zin 11 віп увер | 45K859 
1 іп Bronze 6%in 14 іп 45K860 
Tin 6%in 15 Жіп 45К861 
2in 6%in  16in 45K862 
Watts 909 Series 
34 in 10 йіп 1Т7іп 1510/1048 
Tin 10 йіп 17in 15W049 
1 іп Bronze 13%in 23%in 140°F | 15W050 
Tein 13 “іп 23 “іп 15W051 
2in 13 біп 23 “іп 15W052 
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Zurn Wilkins 
375XL Series 


45K857 Backflow 
Preventers 
Body Max. Item 
Size Material М L Temp. No. 
2V in 24 in 46 in 15W053 
3 in Cast Iron 24іп 42%in 110°F | 15W054 
4in 27 %in 55 Vin 15W055 
4in 34%in 55 йіп 140°F | 26X122 
Zurn Wilkins 975XL2 Series 
Yin LowLead 4%in 5 іп . 45K850 
Win 0281 дип 5%in 1907 | 45К851 
3i in 5 % in 12in 45K852 
Tin 5%in 1Зіп o 45K853 
Тиіп 810026 -Yin zin 140°F | 45K854 
2in 6%in 18/5in 45K856 
Zurn Wilkins 975XL Series 
3A in 5 йіп 12in GAVX4 
Tin 5¥%in  13in 6AVX5 
{ain Bronze 6%in  17in 140 °Е | 6AVX6 
1 іп 6 Yin 17%іп 6AVX7 
2 in 6%in 18 “іп 6AVX8 
For Use With Item No. 
Watts Repair Kits for 009 Series 
7 SS009M3QT, Mfr. No. 00907 5АЈ57 
Watts No. 00907 5AJ58 
00907, Mfr. No. 009-M1-QTS 5AJ59 
Watts No. 009QT 5AJ60 
Mfr. No. 00907 5AJ61 
Watts Series 009 (272 to 3 in) GAUTO 
Watts Series 009 [н or 1% to 2 in) GAUTÍ 
Watts Series 009 (M2 or 34 in) 6AUT2 
Watts Series 009 (M2 or 1 in) 6AUT3 
Size For Use With Item No. 
Watts Air Gaps 
Ya in to ^ in Series 909 (4 in to % in 1КҮЕ8 
3^ in to 1 in Series 909 (% in to 1 in} 1KYA3 
1 іп 10 Зіп Series 909 (1% in to 3 in) 1KYF1 
2 5 into 10 in Series 957 (2% in to 10 in) 1RCX9 
4 into 6 in Series 909 (4 in to 6 in) 1KYE4 
Watts Caps/Adapters 
віп Watts Series SAE-TC (/ іп SAE 6AUY1 
Win Watts Series SAE-TC (й іп АЕ) GAUY2 
Ув іп їо йіп Watts RK-TC-P (Vé іп to “in NPT)  6AUYS 
Vin Watts Series SAE-TC (М in) GAUY4 
Watts Vent Elbows _ 
— Watts Series 909 ELA 6AUY9 
= Watts Series 909 ELC 6AUZ0 
= Watts Series 909 ELF 6AUZ1 
= Watts Series 909 ELH 6AUZ2 
For Use With Item No. 
Watts Repair Kits for 909 Series 
11/2 909М10Т, 2 909M1QT, Mfr. No. 11/4 909 ОТ TRCWS3 
1 909 QT, Mfr. No. %-1" 90907 TRCW1 
3 909 NRS, Mfr. No. 21/2 909 NRS TROW4 
957-05Ү 3 in, 957-05Ү 4 in, 1RCY2 
Mfr. No. 957-OSY 21/2 
Mfr. No. 4 909 NRS TRCW6G 
Watts Series 909 (32 to 1 in GAUR1 
Watts Series 909 (34 to 1 in бА0/4 
Watts Series 909 (% to 1 in 6CUN2 
Watts Series 909 (M1 or 1% to 2 in) 6AUU8 
Watts Series 909 M1, 174 to 2 in GAURS 
For Use with Item No. 
Watts Test Cocks for 009, 909 Series 
Watts Series RK-SAE-TC (% in SAE) 6AUYO 
Watts Lead-Free Test Cocks for 009, 909 Series 
Watts Series LF-RK-TC3 (2% in) 46A950 
Watts Series LF-TC (V4 in) 46A951 
Watts Test Cock Repair Kit 46А952 
Watts Series LF-TC (7 іп 464953 
Watts Series LF-TC t in 46A954 
Watts Series LF-NPT-TC (іп) 46A955 
First Check| Second 
Valve (Check Valve 
Repair Kit | Repair Kit 
Item Item 
For Use With No. No. 
Watts Repair Kits for 009 Series 
Watts Series 009 (/ to % in) 6CUH6G — 
Watts Series 009, % to 1^ in — 6CUL3 
Watts Series 009, % to 1 in 6CUH7 6CUL4 
Watts Series 009, 1% to 2 in 6CUH8 — 
Watts Series 009 (17410 2 in) — 6CUL5 
Watts Series 009, 2% to 3 in 6CUH9 6CUL6 
Watts Series 009 (M1 or 1% to 2 in) 6CUJO 6CUL7 
Watts Series 009 M2, % in 6CUJ1 6CUL8 
Watts Series 009 (M2 or 1 in) 6CUJ2 6CUL9 
Watts Series 009 M2, 1% to 117 in — 6CUNO 
Watts Series 009 (M2 or 114 to 172 in) 66003 — 
Watts Series 009 M2, 2 in 6CUJA 6CUN1 
Watts Series 009 M3, 3 in 6CUJ5 — 


Watts Repair Kit 
for 909 Series 


6AUU4 
С Я ч ) 
d 
" mes, а 
= 
Relief Valve Total 
Repair Kit | Relief Kit 
For Use With Item No. Item No. 
Watts Repair Kits for 009 Series х 
Watts Series 009, % to % in 6AUP2 6AUT6 
Watts Series 009, % to 1 in 6AUP3 — 
Watts Series 009 (% to 1 in) — 6AUT7 
Watts Series 009, 2% to 3 in 6AUP5 6AUT8 
Watts Series 009 M2, % in GAUP7 GAUTO 
Watts Series 009 (M2 or 1 in) 6GAUP8 АШ] 
Watts 009 (M2 or 174 to 1% in) = 6AUU1 
Watts Series 009 M2, 114 to 1% in 6AUP9 = 
Watts Series 009 M2, 2 in GAURO — 
Watts Series 009 (M2 or 2 in) — 6AUU2 
Watts Series 009 (МЗ or % in) — GAUUS 
First Check | Second 
Valve Check Valve 
Repair Kit | Repair Kit 
Item Item 
For Use With No. No. 
Watts Repair Kits for 909 Series 
Watts Series 909 (% to 1 in) 6CUJ6 — 
Watts Series 909 M1, 174 to 2 in 6CUK1 — 
Watts Series 909, 2% to 3 in 6CUJ7 6CUN3 
Watts Series 909, 4 in 6CUJ8 6CUN4 
Relief Backflow 
Valve Preventer Total 
Repair Kit | Repair Kit | Relief Kit 
Item Item Item 
For Use With No. No. No. 
Watts Ene Kits for 909 Series 
Watts Series 909, 
2% to 3 in GAURZ Е — 
Watts Series 909 (4 in) 6AUR3 = — 
Watts Series 909 6AURG _ = 
(M1 or 4 to 8 in) 
Watts Sarles 909, 6 in = 6AUT4 = 
Watts Series 909 
(QVto3in _ E = BAUUS 
Watts Series 909, 4 in — — 6AUU6G 
Item 
For Use With No. 
Zurn Wilkins Repair Kits for 975XL Series 
Zurn Wilkins No. 112-975XL, Zurn Wilkins 6CUNS 
No. 114-975XL, Zurn Wilkins No. 2-975XL 
Zurn Wilkins No. 12-975XL eat 
Zurn Wilkins No. 14-975XL (6AVX1), 6CUNG 
Zurn Wilkins No. 38-275Х1. (БАУХ2) 
Zurn Wilkins Мо. 1-975XL, Zurn 6CUN7 
Wilkins No. 34-975XL 
Item 
Description For Use With No. 
Zurn Wilkins 
14" Ball Type Test Cock 14-860XL 20RJ65 
"Ув" Ball Type Test Cock 18-860XL 20RJ66 


Complete Relief 975 213, 975 214, 975 


Valve Repair Kit 215, 975 216,975 212 208458 
ow-Lead 74" Bal 
уре Test Cock 18-860XLFT 20RJ67 
Low-Lead 375 Series ЗЕ, ИЗА? ul 
Vessel Repair Kits - 
975 As oe УЗ 975 ARTS 
Repair Kit 25, 975 216,975 212 20RJ51 
22 114-0750. 20098 
Repair RIS for T-975XL.34-075XL 208139 
12-975XL, 38-975XL, 20RJ63 
112 МАРШАЛЫ 
114-975Х 208085 
Rubber Repair Kit EON CURIE 20RJ36 
З75А9 375, 208159 
Seal Ring 950XL31, 950XL34 20RJ45 
Seal Ring Repair Kit 1-975XL, 34-975XL 20RJ60 
* Press connection. 
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RPZ Backflow Preventers with ZURN. 
Composite or Ductile Iron Body ы 
» Max. pressure: 175 psi 

= Max. temp.: 180°F; except 6AVY4 to 6CUN5 are 140°F 

= For kit contents, go to Grainger.com 

Designed for installation on potable 

water lines to protect against both 

backsiphonage and backpressure of 

contaminated water into the potable 

water supply. Assemblies provide Item 
protection where a potential health Size Connection No. 
hazard exists. Removable pressure а Pressure Zone Backflow Preventers 
vessel allows for easy repair and main- ^ in 46КК25 
tenance. Composite materials reduce Hin Aone 
the amount of bronze in the valve thin PNET 46KK28 
providing a built-in antitheft feature. TAn 1529 


Meet ASSE 1013, IAPMO, CSA, and USC. 


20RJ48 


Bronze Valve Body and Shut Off Valves, 


GAVX9 
6AVYO 
6AVY1 
6AVY2 
6AVYS 


6AVYA 
6AVYS 
6CUNS 


Item 
No. 


Item Composite Housing and Check Modules 
For Use With No. % in 
Lead-Free Zurn Wilkins Series 375R Repair Kits iin 
Zurn No. 34-375 (Lead Free) CUNI 1% in FNPT X FNPT 
Zurn No. 1-375 (Lead Free) 6CUPO Tin 
Zurn No. 112-375, Zurn No. 6CUP1 2 in 
114-375, Zurn No. 2-375 Epoxy Coated Ductile Iron Body 
Zurn No. 212-375A and 3-375A 6CUP2 2% in 
Zurn No. 212-375A, Zurn No. 6CUP3 3 in Flanged x Flanged 
3-375A, Zurn No. 4-375A 4in 
Description For Use With 
Repair Kits 
375 Inlet Ball Valve Repair Kit 375-1 


375 Series Repair Kit 

Complete Repair Kit, 212 in to 6 in 

Number 1 Check Assembly Repair Kit, 2% in to біп 
Number 1 Check Assembly Repair Kit, 8 in to 10 in 
Number 2 Check Assembly Repair Kit, 2 17 in to 4 in 
Number 2 Check Assembly Repair Kit, 6 in 

Wilkins No. 212-375 Repair Kit 


RPZ Y-Shaped 
Backflow Preventers 


= Max. pressure: 175 psi 

» Max. temp.: 140?F 

= For kit contents, go to Grainger.com 
Modular relief and check valves can be 
removed without the danger of spool substi- 
tution. Bronze construction. Use in industrial 
irrigation systems to protect against contam- 
ination from high-hazard (toxic) fluids. Meet 
ASSE 1013, AWWA C-511-92, CSA B64.4. 


375A10, 375A8, 375A9, 375 


3-375A, 4-375, 212-375А 
375A10, 375A8, 375A9, 375 
O 3BÀ O 

3-875A, 4-375A, 212-375А 


Mfr. 
Size Connection w L Model 
Reduced Pressure Zone Backflow Preventer, Bronze 
3A in 4in 14 % in 34 825 ҮА 
1in FNPT 4in 14% іп 1825 YA 
Tin 10 in 22 іп 825 YA 1 % 
2 in 10 in 22in 825 YA2 
Reduced Pressure Zone Backflow Preventer, Lead Free Bronze 
3^ in 4 vein 12 іп 34 LF825YA-QT RP 
1in NPT 4 Vb in 123A in 1 LF825YA-QT RP 
1 іп Біп 17 іп 1 7 LF825YA-QT RP 
2 in 5 in 17 іп 2 LF825YA-QT RP 
Description For Use With 
Repair Kits 


Check Valve Repair Parts Febco Backflow, % to 1 in 
Febco Backflow, % to 1 in 
Febco Backflow (% to 1 in) 
Febco Backflow, 1% to 2 in 
Febco Backflow, 1% to 2 in 
% in to 1 % in Reduced Pressure Zone Assembly 
Febco Backflow, 1% to 2 in 
Fedco Backflow (34 to 1 in) 
Febco Backflow (1% to 2 in) 


Relief Valve Repair Kit 


Rubber Parts Kit 
Single Check Kit 
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212-375А, 3-375А, 4-375А, 2-375 


20RJ64 
20RJ49 
20RJ48 
20RJ41 
20RJ43 
20RJ44 
20RJ40 


212-375А, 3-375A, 4-375A, 2-375  20RJ46 


Item 
No. 


3AZF7 
ЗА7Ғ8 
6AUXS 
6AUX4 


26X127 
26X128 
26X129 
26X130 


Item 
No. 


15W038 
15W039 
15W042 
15W044 
15W047 
15W040 
15W045 
15W041 
15W046 


Find even MORE on Grainger.com? 


36Y566 


40D853 


Lead-Free Reduced-Pressure 
Zone (RPZ) Backflow Preventers 


» Max. pressure: 175 psi Repair Kits—Use to Replacement 

= Max. temp.: 180°F replace all elastomer Test Cock—Use to 
= Bronze body parts in assemblies. facilitate backflow 
Top-mounted test cocks. Include O-rings, seat, and assembly testing or 
Backflow preventers are certi- diaphragm relief valve. as isolation valves 
fied for use in potable water for gauges or small 
applications Meet ASSE 1013, equipment lines. 
USC, FCCCHR, and ARRA; 
UL Classified when ordered 
without ball valves. 


Air Gap Drain 
Kits—Funnel minor 
relief valve discharges 
into the drainage system. 
Threaded connections. 


Mfr. Item 
Size Connection wW L Model No. 
Lead Free Bronze Reduced Pressure Zone Backflow Preventers 
Vb in 2 “іп 10 76 in 4ALF203A2F 40D852 
34 in FNPT 3 Жіп 12 % in 4ALF204A2F 40D853 
Tin FNPT 3 ^ in 14 ys in 4ALF205A2F 40D854 
{in FNPT 5 Yin 17 ^ in 4ALF206T2F 40D855 
1in FNPT 5 V^ in 18 in 4ALF207T2F 40D856 
2in FNPT 5 іп 20 % in 4ALF208T2F 40D857 
Item 
For Use With No. 
Backflow Preventer Repair Kits 
Apollo 4020172, Apollo 4020212, Apollo 4020312 2ZXY7 
ifr. 4020472 27ХҮ8 
Mfr. 4020712 2ZXY9 
Item 
Size For Use With No. 
Air Gap Drain Kits 
Ў in, Yin, ¥% in 4020272, 4020372, Mfr. 4020172 27ХҮ5 
3A in to Тіп Mfr. 40207T2 27ХҮ6 
Ye in, іп, T in ДА RPZ Y^ in to 1 in 40D971 
Yin 1 VA in, 1 Y^ in ДА RPZ 1% in to 117 in 40D972 
2 in ДА RPZ2 in 40D973 
Test Cock, MNPT x FNPT Е - - E 
Ye in x Và in Testable Backflow Devices 36Y566 
€ E 
29YL74 
Bronze and Lead-Free Brass NNWATTS 


Antisiphon Vacuum Breakers 


» For kit contents, go to Grainger.com Lead-Free Brass 288 Series— 
Protect the potable water supply against | Ideal for low flow installations 
backsiphonage of contaminated water such as laboratory equipment 
in indoor point-of-use applications. NPT that use a small amount of water. 


connection. Meet USC, except Lead-Free Item 
288 Series meets ANSI A112.1.1 and For Use With ы No. 
"s Vacuum Breaker Repair Kits 
ASSE 1001; CSA B64 Certified. for Watts Series 008 
А Watts Series 008 (% to 1 in) 6AUVG 
Bronze 800 Series—Use for Watts Series 008 % toin) 6AUVS 
health hazard continuous-pressure Herd pene ud Kits 
applications where the water enters ME Soe an ПЕЕ ШІК? 
equipment at or below its flood rim. Watts series 800 ү to 1 п SAUVO 
atts оегіеѕ 2 to 11n 
Watts Series 800 (M2 or 2 to 1 in) 6CUK3 
Max. Temp. Mtr. Item Watts Series 800 Ma or Y? їо % in) 6AUVS 
Size Pressure Range Model No. Watts Series 800 (M4 or 12 їо % in) GAUVS 
Bronze, Watts 800 Series Watts Series 800 (М4 or % to % in) (AUWO 
Yin 489 pg 33° to 800M4QT3/4' TRCZ6 Watts Series 800 (МА or 72 to 3/)  6CUKS 
Tin PS! 180»F 800M4QT-i' 1RCZ8 Watts Series 800 (M4 or 1 in) 6AUV4 
Lead Free Brass, 288 Series Watts Series 800 M2, % to 1 in 6AUV1 
% in LF288A-3/8' 29YL74 Watts Series 800 M2, /2to 1 in — 6AUV8B 
Жіп 455 yg, 33^to LF288A-1/2 29YL75 Watts Series 800 M3, 72 to іп — 6CUK4 
Yin PS! 480°F LF288AC-1/2" 29YL80 * Watts Series 800 M3, 72 їо іп — 6AUV2 
Jin LF288A-3/4' 29YL76 Watts Series 800 M4, 1 in 6CUK6 
* Polished-chrome finish. Watts Series 800 M4, 1 in 6AUW1 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Check Valve Assemblies & Valve Enclosures 
NNWATTS 
REGULATOR | B 

Double Check Valve Assemblies 

» Max. pressure: 175 psi For cross-connections identified as for non-health hazard Watts 007 Series Lead-Free Watts 007 Series 

= Max. temp.: 180°F applications. Include strainer. NPT connection. Meet ASSE m Шш em Mes пап 

= Bronze body 1015 and AWWA C-510-89, except Lead-Free models meet jain | 007M2QTS-3/4 ^ 6A767 %1Ғ007М3-0Т-5 15М/058 
ASSE 1015, AWWA C-510, CSA B64.5, and IAPMO PS31. ЫП МТ с — MURS о сеооа ота мен 


Lead-Free Double Check Valves Assemblies 


= Max. pressure: 175 psi 
= Max. temp.: 180°F 


atus Mfr. Item 
Help protect potable water supply from contamination due to Size М Model No. 
reverse flow. Accessible internal components ease maintenance. п 2 Vein TUR AREE TOSOE 40846 
à | А : Yin 3in 12%іп 4ALF104A2F 400847 
Test cocks with SAE flare connection for faster testing. Stainless iin 3%in 145&in 4ALFIO5A2F 400848 40D847 


i i i ifi їйїп 4% in 18% in 4ALFIOGA2F 400849 
steel handles and trim for long life. NPT connection. Certified for use — 172102 70.12 7 10 "A ETO7A2 —AQD850 


in potable water applications. Meets USC, IAPMO, and CSA Certified. —2in 5%in 217 іп 4ALFIOBA2F 400851 


Dual Check Valves NNWATTS ZURN 
Protect against backpressure and Pipe or — eN iit ` 2. 
š i " ube aterial 0 ax. Water ах. r. ет 

backsiphonage contamination by Size Connec. Type Construc. Pressure Temp. Brand Model No. 
nonhazardous liquids. All models Dual Check Valve 
meet ASSE 1024, except where ж Press Brass 175psi 250° E Br 349DM2-PRESS 429,17 
indicated in table. For a complete m Check чаны RUE Vent 3 m » — —— 
{ if nati 2 nion ronze = id atts -M3-1/2" ы 
list of standards and specifications, FNPT Union Bronze = 950° Watts 9D-M2-3/4" 4811 
go to Grainger.com and search for ж FNPT Union Forged Brass i75psi 250° Apollo ДАДААДАМ 48UE76 * 
individual products FNPT x MNPT Tass — 180* atts 912-НР ў" 5AJ89 * 
p 5 Lead Free - Dual Check Valve 
yx FNPT Lead-Free Bronze 175 5 psi 180° Apollo 4NLF3A22A 400858 
" FNPT [нее Bronze — 178 psi 180° Apollo ДАРДА 5200471 
Я 4 Lead-rree bronze psi pollo Li 
4A810 and 4A811—With integral ENET КЕЙТ Bronze 175 5 psi 180° Apo 0 aN Палан LI 
j j Lead-rree Bronze atts 4 ы 
strainer and durable rubber discs. ж MNET x Union FNPT Lead Free ERIS US. . 180. Е Wilkins ЗАМХЗНЕ 70А. Eu 44811 
А " Lead-rree bronze psi pollo Б го HA 9 
480Е76—2 independently acting, Union FNPTxFNPT  Lead-Free Composite — — 180% Zurn Wilkins  34UFX34F-/05  22N556 
spring-loaded check valves; Union FNPT. x FNPT Lead-Free Bronze — 180" Zurn Wilkins 34UFX34F-700XL 22N552 
ET i FNPT Lead-Free Bronze 175 psi 180% Apollo 4ALF3A55A . 48WL17 
corrosion-resistant housing. FNPT Lead-Free Bronze — 180* Watts 1LF7 U2-2 46A961 
MNPT x Union FNPT Lead-Free Bronze — 1809  Zurn Wilkins — 1MX1UF-700XL 22М555 
5AJ89—For non-health hazard, T SWV X NPT Lead-Free Bronze — 175psi 180" Apollo 4NLF3S65A 400865 
i - i Union Female Meter x FNPT Lead-Free Composite — 1809  Zurn Wilkins — 1UFMX1F-705 22М559 
continuous pressure use and ideal Union FNPT x FNPT Lead-Free Bronze — 1809 Хит Wilkins  ТОЕХТЕ-700ХЫ_ 22М554 
for washdown applications in dock Union FNPT x FNPT  Lead-Free Composite — 180° Zurn Wilkins 1UFX1F-705  22N557 
areas. Ball valve design and inte- ih x oe union Female Meter x Шш RE Composite — 180" 7шп Wilkins X 1UFMX34F-705 22М558 
Ў t t 
gral stainless steel screen. Сап be "Aff Free-Dusi Chp Valve w/ Aimosphere Brass 175] 250° Apolo  4АПМАЗЗАМ 40653 
mounted vertically. * Meet ASSE 1012. 1 PTFE seal. 48UE76 


[Box ©NDS: 
Valve Enclosures and Boxes 


Valve Enclosures—Help protect backflow protection devices, valves, and pumps from freezing. The vandal-resistant 
access cover is hinged; lockable. Drain openings accommodate maximum RPZ discharge. 120V. Unit can be anchored to 
a concrete pad. Meets ASSE 1060. Body 


Item 
емінен Description Material Color H w L No. 

Valve Boxes—Protect irrigation Valve Enclosures, HOT BOX 
valve and the overlapping cover Heated, Pipe Size: % іп, Ins. Class: R8 Fiberglass Beige 22 11" 19  6CHJ7 
р Heated, Pipe Size: 1 in, Ins. Class: В8 Fiberglass Beige 23" 13 27" 6CHJ9 
keeps debris from between the Heated! Pipe Size: 2 in. Ins. Class: R8 Fiberglass — Beige 287 13" 397 6CHK1 
body and cover. Rugged PVC Heated, Pipe Size: 3 in, Ins. бав: R8 Fiberglass Beige 45 26" 70 ES 
; ; ке Heated, Pipe Size: 4 in, Ins. Class: R10 Aluminum ray 50%" 32" 90" 6CHK5 
construction with fade-resistant Unheated, Pipe Size: % in, Ins. Class: R8 Fiberglass Beige 202 11  19' 6CHJ8 


finish. For use in commercial, resi- ^ Unheated, Pipe Size: Т in, Ins. m R8 Fiberglass Beige 23" 13 27 HEU 
А ini Unheated, Pipe Size: 2 іп, Ins. Class: R8 — Fiberglass Beige 28 19 9 6CHK2 
dential, and municipal landscape Unheated, Pipe Size: 3 in, Ins. Class: R8 Fiberglass Beige 45 26 70 6CHK4 


applications. Unheated, Pipe Size: 4 in, Ins. Class: R10 Aluminum Gray 50% 32 90 6CHK6 
Хаме Boxes, NDS. я + i 
—| i val, Pipe Size: 274 in x 2% in Polyolefin reen 99 11' 15W' 52ХА21 
Meter Boxes—Ideal for protect Rect: | PVC Black/Green 12" 15%" 217 20ВЕЗ4 
ing underground water meters and ectangular PVC Black/Green 12" 20" 13"  20RE35 
constructed of rugged, injection Rectangular, Pipe Size: 2% in x 2% in Polyolefin Green — 1254 15%" 21%" 52ХА07 
Rectangular, Pipe Size: 3 in x 4 in Polyolefin Green — 107" 13%” 197" 52ХА08 
molded, recycled structural foam Round, 6 Y? in Dia. PVC Black/Green 9' 8% 20RE32 
polyolefin material. UV inhibitors Round, 12 131 in Dia. PVC Black/Green 107612106” 121916 20RE33 
" Н Meter Boxes, NDS 
help prevent discoloration and Polyolefin Black А 11" . 167r 52ХА14 
cracking. The corrugated sidewalls Бо уо е n Black 1 10% I 52ХАТТ 
help provide greater strength, Rectangular, Pipe Size: 2% in x 314 in Pol yo efin Black 12" BA 21 A 52XM3 
while the reinforced covers keep ' ` Бо yo Б in Black 12, ТЕЙ, AK BKAT 
out debris and can handle heavy Polyolefin — "Black 127 151" 2196 82XAT1 
loads. Polyolefin Black е 1594 2198" 52ХА10 
Polyolefin Black 20' 259; 52ХА19 
Rectangular, Pipe Size: 3 in x 4 in Polyolefin Black Dus 13%” 1997 52ХА18 
Polyolefin Black — 12W' 19%" 26: 52ХА20 20RE35 
Round, Pipe Size: 274 in x 2% in Polyolefin Black 9 Ву" 8%  52XA09 
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Mixing, Vacuum & Pressure-Reducing Valves 


Scan. Order. Done. = 


Details on page A1. 


5DMFO 
20RH69 


ты 
CASH АСМЕ 
7 
NNWAITS 
REGULATOR 
ш 
ZURI 


WILKINS 


Lead-Free Point of Use Mixing Valves 


Hot water temperature control valves are specifically designed for 
mixing cold and hot water on hot water supply systems. Can be used to 
reduce the temperature of hot water from the system, and are ideal for 
radiant heat and under-the-sink applications. All models are certified for 
use in potable water applications. 


Inlet/ 

Outlet Inlet/Outlet Body Flow Max. Item 
Size Type — Material* Rate Temp. Range Pressure Brand No. 
Inline Hot Water Shut-Off 

Yin NP BR — 117° to 185°F 145 psi — Cash Acme 208Н71 
Mini Thermostatic Mixing Valve 

36 in Comp. BZ — 95° їо 118?F 230 psi Саѕһ Acme 20ВН70 
Mixing Valve 

іп Сотр. BR 0.5t02.5gpm 80° їо 120°F 150 psi Watts 206110 
36 in Comp. BZ 0.25to5 орт 90° їо 140°F 125 psi Leonard Valve 152013 
36 in Comp. BZ 0.5 їо 10 орт 95° їо 115°Е 145 psi Zurn Wilkins 45K867 
36 in Comp. GFP X 0.35to5.5 gpm 95° їо 125°Е 125 psi Bradley 40D643 
36 in Comp: GFP 0.35 to 5.5 gpm 95° to 125?F 125 psi Bradle’ 400645 
36 in FNP BZ 05103.10 gpm 95° 10 115°Е 145 psi Zurn Wilkins 45К864 
Yin FNP BR 0.5to 23 gpm 90° to 160°F 150 psi Watts 5DMF2 
Yin FNP BZ 0.5to 10gpm 95° їо 115°Е 145 psi Zurn Wilkins 45865 
Yo in FNP BZ 0.5to 10gpm 95° їо 115°F 145 psi _ Zurn Wilkins — 45K866 
Yin MNPT BZ 0.25 їо 12 gpm 90° to 140°F 125 psi Leonard Valve 157014 
Yin MNPT СЕР 0.35t05.5 gpm 95° to 125°Е 125 psi Bradley 40D642 
Yin MNPT/Sweat СЕР 0.5t015 gpm 59° to 140°F 125 psi Bradley 40D644 
Yo in PEX BR 20 gpm at 125 psi 80° to 120?F 150 psi Watts 5DMF7 
Yin PEX GFP 0.5to 11 gpm 59° їо 140°F 125 psi Bradley 40D648 
Yin Press CSA 0.5 їо 12 gpm 80° їо 120°F 150 psi Watts Regulator 429J22 
Yin Press CSA 0.5 їо 23 gpm 90° їо 160°F 150 psi Watts Regulator 429J19 
Yin Solder BR 0.5to 23 gpm 80° їо 120?F 150 psi Watts 5DMFO 
Yo in Solder BR 0.5to 23 gpm 90° їо 160°F 150 psi Watts 5DMFA 
ЭД in FNPT BR 0.5to 23gpm — 90*to 160°F 150 psi Watts 5DMF3 
Эд in MNPT BZ 0.5 їо 13 gpm 90° їо 140°F 125 psi Leonard Valve 152015 
3i іп МАРТ GFP 0.5 їо 15 gpm 59° їо 140°F 125 psi Bradley 40D646 
3A in PEX BR 0.510230рт 90° їо 160°F 150 psi Watts SDMF6 
34 in PEX BR 20 gpm at 125 psi 80° to 120°Е 150 psi Watts 5DMF8 
ЭД in PEX GFP 0.5to 11gpm 59° їо 140°F 125 psi Bradley 40D649 
3i in Press CSA 0.5to12gpm 80° їо 120°F 150 psi Watts Regulator 429J23 
% in Press CSA 0.5to 23 gpm 90° to 160°F 150 psi Watts Regulator 429J20 
34 in Solder BR 0.5to 20gpm 80° to 120°F 150 psi Watts 5DMF1 
Эд in Solder BR 0.5 їо 23 gpm 90° їо 160°F 150 psi Watts SDMF5 
3i іп Sweat GFP 0.5 їо 15 gpm 59° їо 140°F 125 psi Bradley 40D647 
Thermostatic Mixing Valves w/Locking Mechanism 

36 in Comp. BZ 0.5 to 3.10 орт 95° to 115°Е 145 psi Zurn Wilkins 45К863 
Yin NPT BZ = 85° to 130°Е 230 psi CashAcme 20ВН67 
Yin Push Fit BZ = 85° to 130°F 200 psi Cash Асте 20RH65 
% in NPT BZ — 85° to 130°Е 230 psi | Cash Acme 20ВН68 
3^ in NPT DZRBR — 90° to 130?F 150 psi ^ Cash Acme 208Н69 
Ya in Push Fit BZ — 85° to 130°F 200psi ^ Cash Acme 20ВН66 


* BR = brass, BZ = bronze, CSA = copper silicone alloy, DZRBR = DZR brass, 

GFP = glass-filled polysulfone. 

baseboards, convectors, radiators, and high 
points in piping systems. 

Air Separators, Iron—Designed to sepa- 
rate air from water in hydronic heating 
systems. Separators have tappings that 


46A967 


NNWATS allow installation of an air vent and expan- 
A . Ai sion tank. 

utomatic ir Boiler Feed Valves with Backflow 
Vent Valves, Preventer, Cast-Iron—Combination 

= backflow preventer and feed water pres- 
Air Separators, sure regulator in 1 pre-assembled unit. 

i Мах. Working Max. W H и 
and Boiler шісі Pressure si remp. CF) (in.) (іп.) No. 
Feed Valves тае Е: Y in3 Ys in 46962 
Automatic Air Vent Valves, mn 10р: 240° Inna 


Brass—Provide automatic air Automatic Vent For Hot Water, Brass 


venting for cold or hot water ТЕП. 125ры — 240r H 12h 08080 
distribution systems. Valve can be Аш Separator, Iron Я қ 
disassembled for maintenance. 115 ж "mE NE 
Automatic Vents for Hot Water, 17/1 - Зіп 5 в in 46A971 
Brass—Allows easy replace- Pipe Max. Fluid Item 
ment cartridge installation without . Size Pressure Temp. |. H No 


Boiler Feed Valve w/Backflow Preventer, Bronze 
Vb in i ep 8%in 5 йіп 46A967 
in 1006 212 F -giin 5%in 46А968 


system shut down. Suitable for 
automatic or manual air release on 
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NNWATIS 
Pressure- 
Reducing 


Control Valves 
= Operating temp.: 180°F 


à А 6СЈР5 
» Adjustment range: 30 to 300 psi 
ile i Item 
Ductile iron body and dial Stem, Description For Use With No. 
spring, and nut are stainless steel; “Rebuild Kits 
imi i Mfr. 263AP 6AKW1 
trim is 316 stainless steel. Buna N — pi Rebuild Kit GAKWO БАКХ1 
elastomer. Meet ASTM A536. NSF бАКХО бАКХ2 
j 6AKW2-8 БАКМ/9 
Listed. Pressure одо — АТМ116 Model 
g Pilot Numbers бАКХО 
Full Port—Throttles to reduce Pressure 
higher upstream pressure to Regulator, — 40F295 
ead-Free Brass 
constant lower Stream pressure. 6CJPi 6CJP8 
Adjustable closing speed and 6CJP2-4 6CJP9 
reducing setpoint. MEL D 
Single Chamber—Fixed orifice Valve Rebuild Kit БАКА ERAS ВАЮЕ 
i j i 6AKW5 бАКХ5 
with nonadjustable closing speed PARE SKYE 
and set point. GAKW7 бАКХТ 
6AKW8 6AKX8 
Max. Max. 
Pipe Operating Continuous Intermittent Port Item 
Size Соппес. Түйе Pressure Еіом Rate — Flow Rate Size No. 
Full Port 
2in Threaded 400 psi 210 gpm 265 орт Фіпх vinx Yin  6AKW2 
2іп Flanged 250 psi 210 gpm 265gpm ФіпхФіпхЙіп  GAKW3 
2%in Threaded 400 psi 300 gpm 390gpm ФіпхФіпх біп ВАКМ 
3in Flanged 250 psi 485 gpm 590gpm — i4inxi2?inx?sin GAKW5 
Tin Flanged 250 psi 800 орт 1,0000рт ?Фіпх “іпх “іп бАКМб 
біп Flanged 250 psi 1,850 орт  2,300gpm Фіпх %inx%in БАКМ7 
8 in Flanged 250 psi 3,100 орт 4,000 орт  '^inxíinx'??in ВАКМ 
Single Chamber 
1йїп Threaded 400 psi 93 gpm 115gpm  Vinxl!^inxYsin  6CJN9 
iin Threaded 400 psi 125 gpm 158gpm X "Ainxl^inxYsin 60/Р0 
2 in Threaded 400 psi 208 gpm 250gpm ФіпхФіпхИЙіп —6CJP1 
2Y»in Threaded 400 psi 300 gpm 370gpm Фіпх біпхФіп 6CJP2 
3 in Threaded 400 psi 460 gpm 570gpm X éinxl^inx$sin  6CJP3 
3in Flanged 250 psi 460 gpm 570gpm Фіпх Фіпхдіп ^ 6CJP4 
4in Flanged 250 psi 800 gpm 1.000 gpm %inx%inx%in 60/Р5 
6in Flanged 250 psi 1,800 орт  2,300gpm “%inx%inx%in 60/Р6 
Air Release and 
= = * 
Air Vacuum Valves VaL Manic 


= Max. temp.: 250°F 

= Vacuum pressure: 29" Hg 

= FNPT connection 

Cast-iron construction. Float and 
internal components are 316 stain- 
less steel. 


Air Release Valves—Resilient seal 
for positive shutoff. Nonclogging 
design helps eliminate backwash. 


Releases pockets of accumulated air 


in a pressurized water system. 


Application Size 
hi 


Inlet Outlet 


r Release Valves 


Air Vacuum Valves—Have high/low 
pressure resilient seating. Full pipe size 
inlets and outlets help prevent clogging. 
For use in water distribution and trans- 
mission and vacuum protection. 


Air Release/Air Vacuum Valves— 
Incorporate both an air release valve 
and an air vacuum valve into 1 compact 
unit. Suitable for all high points in a 
water distribution transmission system. 


Min. Max. 
Pressure Pressure 


Max. Vent 
Capacity 


Item 


Size No. 


Yin Yin  5psi 1/5psi 6 scfm at 150 psi 5LYLO 
Yin Yin  5psi  175psi б ѕсіт а 150 psi 5LYL1 
Clean Water Tin Y2in  5psi 150рві 55 scfm at 150 psi SLYL3 
lin біп  5psi 175рві бѕсітаї 150 psi 5LYL2 
2in %in 5psi 150рві 55 scfm at 150 psi 5LYL4 
2in Yin  5psi {50psi 55 scfm at 150 psi SWLY3 
g Waste Water 3 іп іп —5psi 150рві 55 scfm at 150 psi SWLY4 
5LYLO 4in біп  5psi 150рві 55scfm at 150 psi SWLY5 
Air Vacuum Valves 
Tin n ee 3095 = WO 
in Тіп si si — 
Clean Watery in — in 5 cal 300 psi = SWLY1 
jin 3in  5psi  300psi — 5WLY2 
Air Release/Air Vacuum Valves 
lin {in  5psi 300рві 18 scfm at 300 psi 5LYL5 
Clean Water 2in 2in  5psi  300psi 25 scfm at 300 psi SWLX6 
Зіп 3in  5psi  300psi 25 scfm at 300 psi BWLX7 
4in 4in  5psi  300psi 25 scfm at 300 psi SWLX8 
2in Тіп  5psi 150рві 25 scfm at 150 psi SWLY6 
5WLY6 Waste Water 2in 2in ^ 5psi 150рві 29 scfm at 150 psi BWLY7 
зїї! 3in  5psi 150рві 45scfmat 150 psi SWLY8 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Mixing Valves, Hose Stations & Control Valves 
Mixing Valves Powers” WYWATS 


Certified for use in potable water applications. ^ control. Virtual shutoff if supply pressure fails. — Watts—Uses a double throttling design to = Max. pressure: 
Vandal-resistant locking mechanism. Rotatable control both the cold and hot water supply 150 psi 

union triple-duty checkstops. to the mixed outlet. Includes an adjustment = Temp. range: 

= Max. pressure: 125 psi cap with locking feature. 80° to 120°F 

= Temp. range: 90° to 160°F 


Powers—Feature paraffin-based, advanced 
thermal actuation design to sense and adjust 
outlet temperature for precise temperature 


Inlet Outlet — Inlet/ Flow Body Mfr. Item 
Size Size Outlet Type Rate Material Std. Brand Model No. 
% in FNPT 42 gpm Brass ASSE 1017, CSA B125 Powers 34 LFMM431-1 15W074 15W075 
%in Tin МРТ 64 gpm Brass ASSE 1017, CSA B125 Powers — Зах 1 LFMM432-1 15W075 
Tin NPT 57 gpm at 45 psi__Lead-Free Brass ASSE 1017, CSA B125 Powers LFSH1432 W/TP GAUGE 26Х132 
їйїп ЕМРТ 110 gpm Brass ASSE 1017, CSA B125 Powers 1%x1%4LFMM433-1 15М/076 
iin 1%іп FNPT 144 gpm Brass ASSE 1017, CSA B125 Powers 114x135 LFMM434-1 15М/077 
1 vin NPT 127 gpm at 45 рѕі Lead-Free Brass " ASSE 1017 CSA Б Powers LFSH1434 W/TP GAUGE 26Х133 
қ І І ASSE 1016-96, ASSE 1017ASSE 1069 Т 
1in lin PEX 20 gpm at 125 psi Brass & ASSE 1070CSA B125 Certified Watts 1 LF MMV-PEX 5DMF9 
>in  2in FNPT 208 gpm Brass ASSE 1017, CSA B125 Powers 2 LFMM435-1 15W078 
2in NPT 201 gpm at 45 psi Lead-Free Brass ASSE 1017, CSA B125 Powers LFSH1435 W/TP GAUGE — 26X134 
Steam and Water — ы Flow Jt. Пет 
mi m Su LEONARD® " nlet Size utlet Size ate ode 0. 152017 
Щу т couros hrome-Plated Lead Free Bronze 
Mixing Valves 34 in 34 in 27 gpm TMS-25-CP 157016 
= Max. pressure: 80 psi nin Tul 50 gpm ICE 192018 
H In ^ |n gpm -80- 
= Temp. range: 65° to 140°F MEL NN ЛД! G0gpm —  TMS-150-CP — 152022 
j ixi | | eau Free Hough Bronze 
Lead free thermostatic mixing to maintain output water LAE EAT 27 gm НІЛ УІІ ЕЕЕ Т? ІН 
temperature for industrial steam mixing applications. 34 in 1 іп 30 gpm M 152019 
i 1in Tin 32 gpm TMS-80-RF 157021 
FNPT connections. Tin Tin 60 gpm TMS-150-RF 157023 
H H 1 LEONARD9 
Lead Free Hot Water Distribution Systems EZ'-Eo0N^PD 
i a j Mfr. Item 
TM Series (29JA78): Single valve is For Use With Includes Model No. 29JA73 
highly responsive to temp. changes. TS XT ORCS 
Bi-metal thermostat. р 29]A69 KIT RXL82 20RH46 
XL Series: Single valve for high and MA Element Holder, O-Rings, Retaining ИТ LO ЭННИ 
low water flows. Wax thermostats P Ring, Return, Shuttle, Spacer, 
40PR85 H Th tatic Element KITR/LV981 20RH49 Inlet Outlet — Inlet/ Mfr. Item 
with ball valve and dial thermometer. 29JA73 pring, thermostatic Elements “KIT R/LV982 208Н50 Size Size Outlet Type Temp. Range Model No. 
А Р 29ЈА74, 29JA75 KIT R/LV984 20RH51 Yin Sweat  90^to140^F  XL-32A-LF-BDI 29./А68 
LV Series: Single valve master Ре — KIT VSS 2ORHS2 р Hin Sweat 90°to 135°F TM-26-LF-RF  29JA78 
iyi J over Gasket, Thermostatic Yin 3Ain weat 9510 140°F LV-981A-LF-RF 40РА85 
mixing valve. Wax thermostat. 29ЈА78 Control Assembly КІТ R/28 20RH54 Tin NPT — 60*t0200*F TM-420B-LF-DT-RF 28JA79 
TM Hi-Lo System Series (29JA79 TM-50-AT-LF, KITR/50 208Н55 Tin NPT 60%102009Ғ TM-5208-LF-DT-RF 29JA80 
to 29JA84): 2 valve system for low — -, ES LLL. ой Sleeve, Flange, Nut, O-Ring, ИЕ сыш уш 1114 DT 25/70 
TM-125-AT-LF, Pointer Rod. Port Sleeve KITRA25 20RH56 |/б|іп1%іп NPT 95° to 135° 29JA75 
and high water demands. Bi-metal TM-150-AT-LF i Tin МРТ 60° ї0 200°Е TM-1520B-LF-DT-RF 29JA83 
th tat 29JA84 KITR/200/N 208Н57 ү 1%in МРТ 95°to 135°F  XL-82-LF-BDT  29JA69 
ermostat. Base Stud, Cover Gasket, Part Sleeve : ы Тиш NPT 902001466  LV-982lFRF  29JA73 
i i i TA-300 Assembly and O-Rings, Port Sleeve R/TAM — 34CU42 14inii^in МРТ 95^to135F LV-983-LF-RF — 29JA74 
All models are ideal for industrial Nut, Stem O-ring, Thermostatic Group Тіп 14in NPT 60° to 200?F TM-820B-LF-DT-RF 29JA81 
and commercial applications. ol Sleeve Stud, Flange Packing, Tin iX NPT 60102005 TM:9208-LF-DTRF. 284482 
ifi j ointer Rod With Gear, Port Sleeve in ° to j - -LF-DT- 
Certified for use in potable water TM-800 assembly and Thermostatic Group, Port — /90M — 34CU43 5i “Din Sweat 90° to 135°F XL-200-SW-LF-BDT 29JAT1 
applications and meet ASSE 1017. Sleeve Nut Assembly, Rod O-Rings 2in Sweat  95^to135^F 1V-985-SW-LF-RF 29JA76 
z = ® 
Hose Stations and Accessories ag LEONARD 
45K810 and 45K811 are specially designed PipeConnec. Max. Temp. Mir. Item 
for use with live steam and water, and Size Туре Flow Rate L Н Range Material Finish Model No. 
A i Hose Stations 
have an automatic shutdown feature if 10n24 72 in Bronze Chrome —3800-VBD-CP 45K810 
cold water supply is interrupted. 45K812 ТП m in i pore Коц h Bronze SEO VBDRE 45811 
i in in ead Free Bronze rome -/9- Ы 
and 45K813 feature а thermostatically sain FNETx 999 10 in 28 in 60210 Lead Free Bronze Rough Bronze SW-75-EVBD-RF 45K815 
controlled valve that helps to maintain a +N МОНТ 14іп 36in 200°Е Lead Free Bronza 5 C rome CrS VBD 45K816 
10in 25in tainless Steel tainless Steel ST-75-LF-ED 45К823 
constant temperature. 45K816 and 45K823 so 1010 2810 Bronze Chrome — THS-25-VBD-CP 45K812 
are manually blended models that can — a 10 is 28 in Bronze Rough Bronze THS-25-VBD-RF 45K813 
ы jjustable Spray Hose Nozzles 
handle both hot water Or steam for blend Yin FNPT біл -- 60° їо Rubber Cover, Stainless Steel Body — N-2-SS 45K818 
ing. Hose stations are for use in dairy, food ” біп -- 180% Bronze Body/Rubber Cover — N-2 45K817 
j j e Hoses 
processing, manufacturing, and phar- Jin MNPT x 258 — 60° to EPDM and Steel Body/Brass Couplings — 25HDH  45K820 45K817 
maceutical plants and in other industrial vin Swivel 50% -- іҙрерЕРОМ and Steel Body/Brass Couplings — 50 НОН 45K821 
washdown applications. FGHT or — EPDM and Steel Body/Brass Couplings — 75 HDH 45K822 
Float Valves ІК KECKLEY m МЕНЕ om 
j ВЕЕ © Flow- Мах. Rod Float Body | Item | Item 
Automatically open or close Type 27—Use for auto Size Flow (1)PressureLength Size Material! No. No. 


(open on level rise), іп an open valve pressures are normal. ->in бт орт 50psi 16 in Тіп Iron APTW3 |APTVG 4 
or closed tank, storage tanks, Max. temp.: 406°F. Valve Angle | Globe “-- 


H i А Flow- Мах. Rod Float Bod It It 
cooling towers, and reservoirs. Type 77—Suitable where — size Flow (1) PressureLength Size Materval No. No. 


NPT connection. Float is 304 tight-closing valves are pe 27, Double Seat 


when liquid reaches a prede- matic control of liquid Type 7, Single Seat, Dead End Service pulis 
termined level. Can be used S ly to an open tank, іп 6.5gpm 130psi 16in 7in Bronze |4PTV7 4PTV1 
for filli m I (cl y eed d к losi іп 6.5 орт 130psi 16in 7in Bronze |4PTV8 |4PTV2 У 
or filling control (close on where dead-end closing Tin i3gpm 100 рэі 16in Тіп Bronze |4PTV9 |4PTV3 
level rise) or drainage control is not essential and where 17 іп 19 gpm 80psi 16in Тіп Bronze |4PTW1 |4PTV4 
17 іп 30 орт 65psi 16in Гіп Bronze 4PTW2 |4PTV5 
- 


: А L ae 
stainless steel construction. ^ required. Not for use with — 222-33 1m 150 ШЕ Тет гп Bronze аРТХЗ АРТИ Valve х Rod Float gogy А91 Gove 

a MET А ate 361571 ow- Max. Rod Float Body | Мет | Item 
Type 7—Suitable where tight- chemicals harmful to ain 5.7 gpm 1504 f6in Zin Bronze АРТАД HPTWS Sie Flow (1) PressureLength Size Material! No. | No. 


closing valves are required. ^ brass,iron,neoprene,or Tymto 0s ein in Bronze PTX MPTWI- Шуре:77, Single Seat, Dead End Service 


Not for use with chemicals | leather. Angle pattern will 1,2in 22 орт 100рві 16іп Тіп Bronze |4PTX7 АРТМ8 „211. 61 Орт 250 psi_16in [in Iron 4PTYS APTY2 
harmful to b : h off p let/sid 2in 53gpm 75psi 16in 7in ron |4PTX8 4PTW9 2/2 іп 95gpm 250psi 18іп 8in оп APTYG 4РТҮЗ 
аптти! to brass, Iron, or ave a bottom In'eUside 2%in64gpm 60psi 18in Sin iron |4PTX9 |4PTX1 Зіп 95 орт 250psi 18in 8in Поп |4PTY7 | — 


neoprene. Max. temp.: 125?F, outlet. Max. temp.: 125°F. 3in 87gpm 50psi 18in 8in Поп |4РТҮІ |j4PTX2 Зіп 133 орт 250psi 18in 8in гоп | -- /РТҮ4 
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Float Valves Details on page A1. > |же 
Max. {Valve Flow Valve Valve Flow Valve 
Connec. Rod Body Pressure, - Press. Flow - Flow - Press. Flow - Flow, Item 
Size Type Thread Material Mounting (psi) | (1) (psi) (1) (gpm) (2) (psi) (2) (gpm) | No. 
МАРТ “%in-20 Brass Bulkhead 125 65 11.5 85 13  48RJ95* 
ж MNPT іп -20 Brass Pipe 125 65 11.5 85 13 _ 148889 
МАРТ 7 іп -20 Lead Free Brass Pipe 125 65 11.5 85 13 30UN50 
Brass and МАРТ %in-20 Brass Bulkhead 125 65 18 85 22  48RJ93 
тж МЇРТ in-20 Brass Bulkhead 125 65 18 85 92  48RJ96 * 
МАРТ %in-20 Brass Pipe 125 65 18 85 22  |48RJ90 
Lead-Free Brass W NPT x% NPT МАРТ Jin 20 Lead Free Brass Pipe 125 65 18 85 22 — 30UN51 
МАРТ %in-20 Brass Bulkhead 100 65 32.5 85 40  48RJ94 
Float Valves 30UN50 us MNPT 1 in-20 Brass Bulkhead 100 65 32.5 85 40 |48897“ 
MNPT Yain-20 | Вгавв Pipe 100 65 32.5 85 40  48RJ91 
: 180° МАРТ %in-20 Brass/Plastic Pipe 125 35 21 85 40  23MJ93 
x Max. temp.: ТӨРЕ Ye МРТ х У" NPT МАРТ У in -20 Lead Free Brass Pipe 100 35 21 85 40 300М52 
Feature an adjustable arm that allows you to 1" МЇРТ Yiin-20 | Brass | Pipe 100 65 61 85 69 48RJ92 
adjust water to the desired level and are suitable нету рт МТ "20 РЕ pe 0 и р е ы 
for a variety of agricultural and industrial uses. TW FNPT 36in-16 Brass Pipe 115 65 152 85 180 |48RJ98 
3 p 
x FNPT %іп-16 Brass Pipe 115 65 152 85 180  |48RJ99 
48RJ98, 48RJ99, 300М54, 48RK01, 300М55 аге 1% FNPT іп -16 Lead Free Brass Pipe 115 65 152 85 180 30UN54 
suitable for use in high turbulence applications m FNPT Фіп-16 Brass Pipe 115 65 152 85 180  48RK01 
" " TES pj, 
such as in car washes and cooling towers. dosieds inimi wad veis 36 in -16 Lead Free Brass ipe 115 65 152 85 180 300№55 
Max. Valve Flow Valve {Valve Flow Valve 
Rod Rod Connec. Pressure Max. | - Pressure Flow - Flow) - Pressure Flow - Flow Item 
Size ven Thread Туре (psi) Тетр. (1) (psi) (1) (орт) (2)(psi) (2) (gpm) | Brand No. 
»  10in ⁄in-20 MNP 125 35 9 85 13 — | 471F70 
^ —1üi іп 220 NPSM 165 50 14 100 21 Watts| 22DN3 * 
w —10in Йіп-20 МАР 125 35 12 85 22 — | 471871 
10іп %in-20 NPSM 165 50 20 100 31 Watts| 270М4 * 
yy —10in Міп-20 МАР 100 yg of 95 21 85 40 — | 4HF72 
12іп Фіп-20 NPSM 165 50 40 100 60 Watts 22DN5 * 
T —12in wWin-20 MNP 100 35 44 85 69 — | 4HF73 
iW  12in %in-d6 FNPT 150 35 112 85 180 — | 471Е74 
1/7 12in Эіп-16 FNPT 150 35 112 85 180 — | 471Е75 
" —12in 36-16 FNPT 150 35 112 85 180 — | 4nHF76 
Float Valve with Threaded Outlet 
% 10іп Йіп-20 NPSM 125 50 14 100 21 Watts | 464083 
Y  10in Фіп-20 MNP 125 N 50 20 100 31 Watts | 46A984 
3; 12in Yiin-20 NPSM 125 '80°F —50 40 100 60 — Watts | 46A985 
1 12іп Win-20 MNP 125 50 100 100 150  |Watts| 46A986 
Heavy Duty Float Valve 
iW' 12in %in-16 FNPT 165 50 250 100 348 |Май5| 46A987 
1/7 12in %in-16 FNPT 165  180^F| 50 250 100 348 Watts | 46A988 
46A987 2'" 12in “%in-16 FNPT 165 50 250 100 348 Майѕ | 46A989 
Max. Valve Flow Valve 
Rod Rod Pressure Max. - Pressure Flow - Flow Item 
Size Float Size Length Thread psi Temp. 1) (psi 1) (gpm Brand No. 
" p р 
ngle Float Valve with Threaded Outlet 
» 5in 16 in Yi in NP 100 180 °F 30 — 52WY27 
5in 16 in Vin NP 100 450 °F 30 — 52WY41 
m 5in 16 in Йй in NP 100 180 °F 50 = 52WY28 
5in 16 in JA in NP 100 450 °F 50 — 52WY42 
замат " 6in 18in Йй in NP 100 180 °F 75 = 52WY29 
біп 18in JA in NP 100 450 °F 75 — 52WY43 
Т біп 18 in Vain NP 100 180 °F 100 = 52WY30 
1и 60 
біп 18in Vain NP 100 450 °F 100 — 52WY44 
"m 6in 18in Va in NP 100 180 °F 125 = 52WY31 
N WATTS 6in 18 in Vain NP 100 450 °F 125 = 52WY45 
REGULATOR » 8 in 20 in YA in NP 75 180 °F 175 = 52WY32 
8in 20 in Vain NP 75 450 °F 175 = 52WY46 
ч 9 in 24in Эіп NP 75 180 °F 400 = 52WY33 
Bronze Float Valves al Е Float Val 9 in = UN % in NP 75 450 °F 400 — 52WY47 
loat Valve with Threaded Outlet 
= Brass rod E 5i 161 Ya in NP 100 180 °F 30 = 52WY34 
i i ж Bin 16m Yin NP 100 450 °F 30 E 52WY48 
These heavy-duty float valves are ideal for the reliable 2n tein ТН NE 100 T8D*E E = БОЗ» 
control of liquids in cooling towers, open tanks, reser- v біп 16in Vain NP 100 450 °F 50 = 52WY49 
voirs, or vats. Models feature a float arm that adjusts 1' en 18 in Я in ME 100 180 n 75 = 2538 
easily to control the water level. 52WY27 to 52WY54 e біп 18in — Ain NP 100 180 °F 60 100 = 52WY37 
include a float that can be set anywhere in a 360? circle gin 18 Іп if Ш М 100 450 ui 100 == Ein 
around the valve body. 2ZDN3 to 2ZDN5 are bulkhead- Ша біп iain Vain NP 100 450*F 195 = 52WY52 
i i i i " 8in 20 in JA in NP 75 180 °F 175 — 52WY39 
mount and have a machined flange on inlet side with 2 вп 501 ЯШ NP 43 or үз - AE 
male straight pipe threading for locknut. 46A987 to x gin 24 in 35 in NP 75 180 °F 400 = 52WY40 
46A989 can be tank wall mounted. 9in 24 in зв іп NP 75 450 °Е 400 — 52WY54 
* Include locknut and gasket. 
Max. |Valve Flow Valve {Valve Flow Valve PTFE Seal Viton Seal 
Rod Connec. Pressure) - Pressure Flow - Flow) - Pressure Flow - Flow Max. Item Max. Item 
Бе "uu Type (psi) (1) (psi) (1) (gpm) | (2) (psi) (2) (gpm) | Brand} Temp. No. Temp. No. 
їп 2411220 ENPT 38 58 Bob | 550°F 23MJ74| — — 
Yw-20 ЕМРТ 38 58 Bob| — —  |450?F 23MJ71 
Ys in FNPT g5 38 58 Bob | 550?F 23MJ72 | 450?F 23MJ69 
23MJ69 % in Ain-20 FNPT 38 58 Bob | 550°F 23MJ73 | 450 °Е 23MJ70 
MNPT 35 38 85 58 Bob | 550?F 23MJ76 | 450 °Е 23МЈ75 
iin FNPT 53 71 Bob | 550°F 23MJ78 | 450 °Е 23MJ77 
52WY60 TIN g in -46 FNPT 112 180 | Bob |550^F 23MJ82 |450^F 23MJ79 
1 іп FNPT 100 112 180 Bob | 550?F 23MJ83 | 450 °Е 23MJ80 
2 in FNPT 112 180 Bob | 550?F 23MJ84 | 450 °Е 23MJ81 
Rod Rod Max. Pressure Max. Valve Flow- Valve Flow - PTFE Seal 
st ! st l Size. Float зве Length "s (psi) Temp. Pressure (1) (psi) Flow (1) (gpm)Brand| ет No. 
H Angle Float Valve with Threaded Outlet 
ainiess stee 7^ in Vein NPT 100 30 — | 52WY55 
+ 5in 16 in 
34 in 100 50 — | 52WY61 
Ti | x. іп NPT 100 450 °F 60 75 — | 52WY62 
Float Valves ivi біп LL 100 100 — | 52WY63 
= Stainless steel rod | É a va 8in TR 2 m ba in NPT 75 175 — | 52WY64 
High-capacity float valves are ideal for use with Globe Float Va m ИП EU Un m v TOU ЕП =й 
саизїїс fluids and in sanitary applications. Feature ап ІШ Ш men 100 me © 50 = ҮҮ 
adjustable short arm for customizing water level. Pipe 1 ein 6in 18in И NPT 100 100 —1— B2WYS58 
mounting. Bob branded items are NSF compliant. 2 in 8 in 20in___¥% in МРТ 75 175 — | 82WY59 
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Float Balls, Hose Bibbs, Stem Keys & Radiator Valves 


PVC Float Valve Hose Bibbs 
H UARTER TURN AND LOOSE KEY VALVE LOCK 
Assemblies : 5. | 
. = Max. pressure: 125 psi CWP Protects hose bibbs 
= Max. pressure: 100 psi BULKHEAD AND at 100°Е except 6GXC5 to from tampering 
BULKHEAD MOUNTING PIPE MOUNTING | „м, Ж 6GXC9 аге 125 рві CWP and fits on most 
MA models can be Valves resist corrosion, have = Max. temp.: 180?F hose end valves. 
mounted vertically. M no diaphragms to clog, and 4DMD1 Have chrome-plated brass ball, PTFE Zinc construction. 
models һауе а 0.093" аге NSF-grade PVC. Seals seats, and 34" GHT connections. Includes 2 keys * Turn 
orifice with а free-flow аге chemical-resistant, and 6GXC5 to 6GXC9 meet NSF/ANSI and 1 serialized 6Рр24 
outlet. Estimated flow hardware is 18-8 stainless 61-8, ANSI B1.20.1, B1.20.7, B16.18. lock. For keyed- 
rate of 1.3 gpm at 40 Steel to resist corrosion. 1APV8 is CSA Certified. 1APY1 meets alike locks, call 
psi. Polyethylene float Floats and rods sold sepa- ANSI/NSF 61-9. 1-800-GRAINGER 
attached to valve. rately on Grainger.com. (472-4643). 
Inlet Size 
Length and Valve Flow Valve T n 
Mounting Connec.|-Pressure Flow - Mfr. Item Handl i in s 
Float val Kit; pun Кешш Flow (1)|_Model No. Design Inlet Type Material No. No. 
Ип 6%oinx1in МЇРТ] 40psi 1.3gpm| М252 4DMD4 Quarter Turn 
Win G/sinxiin Tube | 40psi 139pm| M252 4DMC9 dra Aluminum _[ 6FDZ5 | 6PDZ8 FaucetLock 
Vn ПАПИ MNB | 40 02 13 dom. MASS ADB No Kink МАРТ Zne — APY id 
біп 6%inx Tin psi 1.3 gpm П Size: 
Ain 6%inx1 in MNPT| 40psi 1.3gpm| М3Р2 4DMD5 Solder Cup or MNPT Aluminum | 6PO26 | SFDZS % in 
іп 6A%oinx 1 in МИРТ 40 psi 1. З ат М052  4DMD2 unam Temp.| Item 
1 T Standard Solder Сир or MNPT — Aluminum | 6PDZ4 | 6PDZ7 ізі 
Yin 7inxtin MNP 40 MA052 40М03 | 
2 in 5 inx 1 in psi з орт Solder Cup ог МАРТ Zinc iAAPV7| — Description Range| No. 
Float Valve with Threaded Outlet, Bulkhead ounting Loose Key р Valve Lock 
Amn = MNT 60psi AA [FT8838187 4DMD7 | FNPT ChromePlaied|6GXC7|6GXC8 For Use with оо ро 
АШ psi 5 gpm| РТ050525 4 АІ Standard op | 6AJYO 
31 — r No Kink MIP X MHT Chrome Plated| — | 6GXC5 203°F 
Уд in МАРТ | 60psi 17 gpm | PT75LS 40МЕЗ MNPT Ch Plated 6GXC9| — Thread Hoses 
Қ Ein ro -- ÀH— c— 
in — psi gpm 4DME4 
Float Valve with Threaded Quiet, Pipe Mountini 
Yin = MNP Opsi 17 gpm | Р57515 4DME2 
5 in — psi m 
1RLT3 Sue Material Sn пет 
А ow and Tailpiece 
Radiator Valves Yon Forged Brass Elbow TRA 
= Max. pressure: 60 psi nonshock Tin rass 1RLU2 
А i Hot Water and Steam 
Valve Stem and CWP; 15 psi SWP. d Boiler Radiator Valve 
Water Key = Temp. range: -40° to 350°F л in — Bronze 1RLT2 
Street Keys 1WJT1 For use in low-pressure steam or circulated hot -41n Forged Brass mE 
% in Bronze 1RLT3 
For use on water main valves. Steel қ i Mem water systems. Heavy-duty brass construction; Tn Forged Brass Angle n 
construction. 1WJT1 is for use on 1⁄4", ШО Valve Rays Win threaded tailpiece. Angle and straight valves 1% in Bronze 1RLT5 
92". Ae", and 1/" square stems. Combination Street Key, 30'L 1WJU2 BN have heat-resistant handwheel. 1%in Bronze 1RLT6 
ь 
Thad rom Р 4NWAIS 
Size Connection Size — Brand No. NAUGATUCK REGULATOR 
Round THE BEST SINCE 1875 
Heavy-Duty Copper Rectangle, 
Float Balls З in Dia. EST делі Naugatuck AT нери Ле nn а” 
4 in Dia. т Ы; шасы 
à External 14-20 Naugatuck 4LTN4 
Copper—For use in water intemal 3/20 Walts 22017 И : 22003 — : 
inati in Dia. ernal “іп Naugatuc rea em rea em 
applications and open tank. External %4"-20 Naugatuck 4LTN6 Size Connection Size Brand No. Size Connection Size Brand No. 
Not for pressurized or high- nterna nom latis ae Fotystigless аа ПШ 
{сан nterna| М in nternal Y4- eric opper 
temperature applications. 6 in Dia Interna 346-18 Watts 27076 біп Dia Internal 946518 Кек 4DMF9 in Dia. peragi 14-20 Naugatuck ALTAS 
Operating temp.: 50° to 180°F. “Internal 36-16 ^ Watts 22019 Stainless Steel x7inL 3 9 
И : External 20 Naugatuck 4LTN8 2in Dia. Internal 14-20 Naugatuck 4LTG6 4 in Dia. nternal 4-20 Watts 27015 
Plastio—Nonelecroyücfoats - “та 7728 оао ADS — 2 ema уаш ато 300, 
are highly corrosion-resistant. _. |. Interna 546-18 Watts —2ZDU1 .. mz Tubed  — Naugatuck 41115 хТіпі External 7-20 Naugatuck 4LTAT 
All injection-molded, poly- Тіп Dia. External 546-18 Naugatuck 4LTP1 3 in Dia. “Internal 147-20 Naugatuck 4LTH8 Plastic 
В А External іп Naugatuck 4LTP2 3%in Interna 14-20 Naugatuck 4LTH9 4inDia. Internal 14-20 Watts 27002 
ethylene construction resists nternal 36-16 Watts —4UV76 Dia. ^ External 14-20 Naugatuck 41161 x5inL Internal 314-20 Bob 45334 
sunlight deterioration. 27006 8 in Dia. Externa „Ain Naugatuck 4LTP4 4 in Dia Tubed WE Nauga uck HT Polyethylene ve. Кайо “МЕТ 
External 3-16 Naugatuck 4LTP3 "Internal ie augatuc nternal Ae eric 
and 27007 have 2 float balls эра External 34 in Nau = in Di i 
Е gatuck 4LTP5 Tubed Naugatuck 4LTK3 4 in Dia. 36 in 
attached together. 10 in nterna| 96-16 — Watts — 4UV71 5 in Dia, — nterna 14-20 Naugatuck 4LTJ2 x5inL Internal апа Watts — 466005 
Dia External 96-16 Naugatuck 4LTP6 : ЕК ernal A n Nauga uck Lu — N 'A in 
Polyethylene—Resist corro- - External іп Naugatuck 4LTP7 xternal — !A"- augatuc ainless Stee 
А с A : 12in Internal 38-16 Watts 41Л/72 Tubed — Naugatuck 4LTK6 E nterna| 14-20 Naugatuck 415014 
sion and sunlight deterioration. ^ Dia. External in Naugatuck 4LTP8 6 in pia, Pierna 720 Қада uck #15016 g n pia nternal 36-16 Naugatuck 415015 
i Plastic " External ^in Naugatucl - External 14-20 Naugatuck 4LRZ7 
4DMF5 10 4DMES ae suitable 5 in Di nterna| 14-20 GA 3FXE8 External 14-20 Naugatuck 4LTC9 4inDia. External 14-20 Naugatuck 4LRZ8 
for open tank service. 46C005 in Dia. interna 77-20 Bob 453035 . .. Tubed E= Naugatuck 4LTL1 x6inL External 96-16 Naugatuck 4LTA3 
sated by sts and та ie Ша ы ра BI стала ЕСЕ 
caustic fluids. All models have т Dia. Internal 34-20 Воб 453036 Tubed біп Naugatuck 41112 5inDia. Externa 74-20 Naugatuck ALTA 
a 100°F max. liquid temp nternal 949-18 Watts — 2ZDU3 Internal 34-16 Naugatuck 415017 xTinL External 9-16 Naugatuck 41ТА2 
Жын; SEC nterna 76-16 Майв 22006 * ^ gi, pj, External in Naugatuck 4LTES Square 
except 46C005 is 140°F. nternal 14-20 Watts 27005 -External ЕД іп Naugatuck 41ТЕ4 Polyethylene 
Е 5 nterna| 4-20 Bob 453037 External 9-16 Naugatuck 41ТЕ5 4 inH x " А 
Stainless Steel—Resist 8 in Dia, ternal 7048 Watts 22004 External zin Naugatuck ALTES EL Internal 34-20. Kerick  4DMF6 
i n ' |nterna| %-16 Watts 27007“ i nterna (Ss laugatuci ectan 
corrosion. Suitable for open nterna| %-16 Watts — 4UV74 H Dn External в іп Naugatuck 4LTF5 Polyethylene 
and closed tank use, and high- nternal 36-16 GA ЗЕХЕЗ ' External 34-16 Naugatuck 4LTF8 2inHX internal 4-20  Kerick —4DMF5 
pressure and high-temperature " Double-float assembly. 1 2ZDU7 is 3.27 oz., 4UV74 is 0.10 oz., 41Т02 is 38.08 oz., 4LTD5 is 23.52 02. апі 
applications. Operating temp.: Float Valve Flow Valve Flow Valve Flow Valve Flow Item 
30° to 225*F н на 03 к Rod Mat. Float Size Rod L - Flow (1) - Pressure (1) - Flow (2) - Pressure (2) Brand No. 
Е t oat Valve Ki 
Polyethylene Brass ЗЯ in 5 in 1.3 gpm 35 psi 2.3 gpm 85 psi Bobby 453U33 
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PLUMBING 
Hydrants & Water Gauges 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


2ZWN4 


6CHVO 


Roof and Yard Hydrants 


a Outlet size: 34" hose 


Campbell, Frost Proof, Lead Free Yard 
Hydrants—Self-draining to prevent riser pipe 
and hydrant head freeze-up. Solid bucket hook 
and oversized head and handle with snap lock, 
1-pc. Buna N plunger, handle-to-head padlock 
locators, and 7⁄6" steel rod in 1" galvanized 
riser pipe. 


Woodford, lowa Frost Proof Yard 
Hydrants—Water flows even in subzero 


WOODFORD 


E Campbell 


Woodford, Frost Proof Roof Hydrant— 
Provides water for most types of roof equipment 
even in subzero temperatures. Hydrant drains 
when water is shut off, even with hose attached. 
Must be piped to drain location. Large nitrate 
plunger for positive shutoff. Graphite packing. 
Adjustable lever lock tension. Includes cast-iron 
roof support, flanges, mounting bolts, nuts, 

and washers. EPDM well seal boot seals tight 


Inlet Bury Overall Rod Мах. Мах. Mfr. Item ү 
EU enh Lent Dia. Pressure Тет йе temps. апа drains when water is shut off and . on support and hydrant pipe. 
] , j i eets А 
yin 2ft 57in Mein 60psi —  YH-2LF 22WN4 hose removed. Large nitrate plunger for posi- 
E 3ft 69іп sin 60psi — ҮН-ЗІҒ 220/05 tive shutoff. Graphite packing. Adjustable lever ,,,, For Use Mir. Мет 
48 81in еіп 60psi  —  YH-4LF 2ZWN6 5 зу," : H Description With Includes Model No. 
Woodford, lowa Frost Proof Yard Hydrants lock tension. ўв" galvanized steel pipe operat- Woodford, Accessory І 
28 60 іп “Asin 125 psi 120 °Е Y34-2 ESI ing rod, and 1" galvanized steel pipe casing. Mfr. Y34- Packing ИШ 
3ft 72%1п Y&in 125 рѕі 120?F ҮЗ4-3 6CHV1 mre acking Nu 
Міп 48 84 ^in %in 125 bal 120 °F Y34-4 6CHV2 Overall Rod Мах. Max. Mfr. Item Repair Kit 2 134, 10100, Plunger RK-Y34 6CHV5 
FNPT 5ft 96 біп %in 125 рѕі 120°F Y34-5 6CHV3 Inlet Size Length Dia. Pressure Temp. Model No. р 22° 10105, Rod Stem 
P Woodford, Frost Proof Roof Hydrants Ү345. 10104, Support 
108 я ; " oodford, Frost Proof Roof Hydran yd , Suppo! 
6ft in іп 125 psi 120°F Y34-6 6CHVA Tin FNPT 48 % in іп 125 psi 120 °FRHY2-1-MS 6CHX9 Y34-6 Washer 10102 
WOODFORD = Max. pressure: 125 psi = Max. temp.: 120°F 


Backflow Protected VV 
Freezeless Wall Hydrants 


Commercial-grade wall hydrants are antisiphon vacuum breaker 
protected, and drain when shut off, even if hose is still attached. A 1-pc. 
valve plunger accurately controls both flow and drainage without the need 
for additional adjustments. Chrome-plated brass and copper construction. 


Recommended Mfr. Item Solid brass operating rod. Hardened stainless steel stem resists damage. 
Frastproof Wall pall Opening Model No. 34" male hose thread. 34" ЕРТ pipe connection. Include tee to operate 

8in у inx 3%in 65P-8 6CHW7 hydrant. 6CHX1 to 6CHX3 and 6CHX5 come with a chrome-plated brass 

10 in 2 in x 376 in 65P-10 6CHW8 i 

Su MI 2250 CHWS box. All hydrants meet ASSE 1019 Type B, IAPMO listed. 

14 іп 2 in x 3% in 65P-14 6CHXO Mfr. Item 
Close Coupled — 2 in x 3% in 65P-CC 6CHX4 Description For Use With Includes Model No. 
Нор Enclosed wall Тілі B65P-8 6CHX1 Bye. 65P-CC, B65P-12, B65P-14 

in ^ in x 6% in - ее Кеу -CC, -12, -14, 

12i — 5/іпхб/іп B65P-12  6CHX2 96 B65P-8, В65Р-С2, 65P-14 Тав ву. 20010 50010 TEE KEY 6CHX8 

14 іп 5% in x 6% in B65P-14 6CHX3 Stem Lock Woodford Models 65 and 67 (2) Keys, Cylinder Lock, Locking Nut, Tee Key SL-65 6CHZ0 
Enclosed Wall Hydrant Repair Kit Woodford Model 60/65/67 Chrome C Washer 50251, Head Nut 50264, Plunger 50250, Stem Screw RK-65 6CHY5 
Close Coupled | 512 in x 67 in B65P-CC 6CHX5 p Commercial Wall Hydrants 55062, Stem Washer 50252, Tee Key 50009, Yoke Nut 51014 

Red Line 
Water Gauges and Tubular ç yw PENBERTHY | Plain Glass Rod Kit | class Rod Kit 
= р to % in 3A in ys in 3A in 
Gage Glass and Rod Kits pd Center| Нет Item Item Item 
А Length — No. No. No. No. 
» Water gauges: AUTOMATIC For use with gagecocks NER Earm рия ни p um anm m 
Қ А Mags in 
МЇРТ connection Ва! checks restrain where liquid level moni- —gin |-41N042 | 11N022 | T1NO81 118062 
STANDARD PATTERN fluids in the event toring is required. Вей 10  TINO43 | TINO23 | TINOS2 | 11063 
T M Line Glass allows easy 11їп | 11М044 | 11N024 | 11N083 11М064 
Provide liquid level that the glass should Ine | С i2in| 11М045 | 11М025 | 11084 | 11М065 
verification for a wide break 2EEU3isCRN viewing of fluid. Each їл ТМ Т Н 
Шығ variety of liquids. Registered. kit includes 4 bronze — iy 11№048 | T1N028 | T1N087 | 11N068 
TUBULAR GAGE rod guards and 1 boro- 16іп | 11N049 | 11N029 | 11N088 | 11N069 
HEAVY PATTERN ilicate glass tube. C. i7in| 11N050 | 11N030 — — 
А GLASS AND ROD KITS Silicate glass tube. бап "15i 11N051 | 110031 | 11N089 11070 
Have a heavier valve М : be used with a variety 20іп | 11N052 | 11N032 | 11N090 | 11N071 
bod tt f ах. pressure: ide i 22in | 11N053 — — — 
ооу ракета тог 400 psi of fluids in chemical, 24in| -- | 11N033 | 11091 | 11NO72 
higher service ratings. Мах. temp.: 300° petrochemical, and 26 in | 11N054 | 11N034 | 11N092 | 11N073 
` Е rocessing applications. 30in 11М055 | 11N035 | 11N093 | 11N074 
p 0 app + “Збіп | 11N056 | 11N036 | 11NO94 | 11М075 
2ЕЕТ2 Meet ASME standards 38in | 11N057 | 11N037 | 11N095 | 11N076 
and boiler codes 40in | 11N058 | 11N038 | 11N096 | 11N077 
d 42in | 11N059 | 11N039 | 11N097 | 11N078 
48 іп | 11N060 | 11N040 | 11N098 | 11N079 
Pipe Body Max. Glass Glass No. of Center to Item 
Size Material Мах. Pressuret Temp.t Tube 0.0. Length Guard Rods Center Length Includes Gaskets Stem Packing Brand Мо. 
Standard Pattern Water Gauges Е З т : 
% in Bronze 00 psig 350°F Фіп 10 in 2 114 in Needle Drain Valve EPDM — Apollo 2EER7 * 
B Bronze 300 psig 350°F Ain 10 in 2 11 Жіп Needle Drain Valve EPDM TFE Apollo 2ЕЕТІ 
Bronze 125 psig 350°F іп 12 іп 2 13 Жіп Needle Drain Valve EPDM TFE Apollo 2EET2 
Bronze 125 psig 350?F іп 12 in 2 13 Ain Ball Check Valves, Needle Drain Valve EPDM TFE Apollo 2EET4 ** 
Bronze 125 psig 350°F віп 12 in 2 13 Win Ball Check Valves, Needle Drain Valve EPDM TFE Apollo 2EET5 f 
Yin Bronze 125 psig 350°F in 12 in 2 13 in Needle Drain Valve EPDM TFE Apollo 2EET3 I 
Bronze 300 psig 350°F іп 12 іп 2 13 Жіп Needle Drain Valve EPDM — Apollo 2EER8 

Stainless Steel 250 psig 406^F віп 12 in 2 14in Drain Valve, Shut-off Valve TFE with Hypalon TFE Apollo 2EER9 * ** 

Stainless Steel 500 psig 450°F віп 12 in 4 14 in Drain Valve with Safety Handle ТЕЕ with Hypalon PTFE with ARAMID Apollo 2EEV4 ** 
Heavy Pattern Water d 

Bronze 200 psig 400?F in 12 іп 2 13 in Needle Drain Valve EPDM TFE Apollo 2EET6 ** 
win Bronze 200 psig 400°F in 12 in 2 13 Жіп Needle Drain Valve EPDM TFE Apollo 2EET7 I 
2 Bronze 200 psig 400°F %іп 12 in 2 13 iin Ball Check Valves EPDM TFE Apollo 2EEUT ** 
Bronze 200 psig 400?F п 12 іп 2 13 Vi in Ball Check Valves EPDM TFE Apollo 2EEU2 I 
34 in — Bronze 200 psig 400°F Уп 16 in 2 17 Yi in Needle Drain Valve EPDM TFE Apollo 2EET8 ** 
Bronze 200 psig 400?F іп 16 in 2 17 in Needle Drain Valve EPDM TFE Apollo 2EET9 T 
Automatic Water Gauges 
Bronze 400 psig 400°F %іп 12 in 4 14 іп Ball Check, Needle Drain Valve in Lower Arm EPDM TFE Apollo 2EEUS 
Bronze 400 psig 400 °F in 12 іп 4 14 іп Needle Drain Valve in Lower Arm EPDM PTFE with Hypalon Apollo 2EEU7 ** 
Yin Bronze 400 psig 400°F %іп 12 in 4 14 іп Needle Drain Valve in Lower Arm EPDM PTFE with Hypalon Apollo 2EEUB T 
‚ Bronze 500 psig 400°F in 12 in 4 14 in Ball Checks in Upper and Lower Arms ТЕЕ with Hypalon PTFE with ARAMID Apollo 2EEUS 
Bronze 500 psig 400°F %іп 12 in 4 14 іп Ball Checks in Upper and Lower Arms ТРЕ with Hypalon PTFE with ARAMID Apollo 2EEUA { 
Stainless Steel 500 psig 450°F in 12 іп 4 14 іп Ball Drain Valve with Safety Handle ТЕЕ with Hypalon PTFE with ARAMID Apollo 2EEV5 


* Expansion tank gauge. 1 Pressure/temp. ratings are subject to the limitation of gauge glass length. ** Aluminum wheel. Tf Plastic composition wheel. 
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PLUMBING 
Gagecocks, Flow Indicators & Water Hammer Arrestors 


11N015 


PENBERTHY 
Straight Pattern Gagecocks 


= -20? to 500°F 

и %" FNPT drain connection 

= MNPT vessel connection 

= Sold in pairs 

For use where liquid level monitoring is required (use with Tubular Gage Glass 
and Rod Kits sold on page 2912). Gagecocks have an automatic ball-check 
shutoff that helps prevent rapid loss of fluid from accidental glass breakage. 
Needle drain valve, integral bonnet, and drain cock construction. Rigid vessel 
and stuffing box gage connections. 31⁄2” max. height. For use with a variety of 
fluids in heavy/light industrial, municipal, petrochemical, and utility applications. 


Meet ASTM. 
Gauge Vessel Max. Handle Body Item 

Connection Connection Size — Pressure Material Material No. | 
200 psi @ 100°F Steel Bronze 11N015 

% іп OD Glass Ve in 490 psi @ 100°F Steel Steel 11N017 
500 psi @ 100°F Stainless Steel Stainless Steel 11М019 

400 psi @ 100°F Steel Bronze 11М016 

% in OD Glass Зд in 490 psi @ 100°F Steel Steel 11N018 
500 psi @ 100°F Stainless Steel Stainless Stee! 11М020 


- 
wer! 


39E381 


PLAST-(2-MATIC 


VALVES, INC 39E373 

Gauge Guards Gauge 

е роп (F) Diaphragm Мах. Кет 
= Max. pressure: 250 psi NPT (in ? Material — Temp. No. 
» Vacuum pressure: 30" HG PVC Body — 
= Accuracy: +3% іп Viton 140°F___ 39374 
Protect pressure or vacuum instruments in ТЕЕ 407. 308% 
and help reduce instrument failures and ramie En RT z 
system down time. Feature a durable " Buna — E ESI 
and flexible diaphragm that serves as a Ап Viton 180°F 30Е378 
protective barrier between the process — ton RoE Sakana 
fluid and instrument. FNPT connection. Zin Viton {80°F ^ 39E380 


Qu 
Sight Flow 
Indicators 


= Max. pressure: 125 psig 
= Temp. range: 32° to 200°F 


Feature a rotating impeller and removable 
tempered glass window to ease maintenance. 


x : 21XL59 
Buna-N and fiber seals. FNPT connections. T 
Bronze Bronze | Stainless 
Body Body  |Steel Body 
Pipe Sight Overall) Нет Pipe Overall Item Item 
Size Dia. Length, No. Size Sight Dia. Length No. No. 
Single Window Double Window 
Жіп i?Vein Зіп |21XL59 Vain 13s in 3in 21XL67 | 21XL75 
Yin T?Vin Зіп | 21XL60 36 in 12% in 3in 21XL68 | 21XL76 
Yin 2Vein 4in |21XL61 Vin 2 Vio in qin 21XL69 | 21XL77 
Yin 2Yein 4in |21XL62 3A in 2 Vi» in qin 21XL70 | 21XL78 
Тіп 2 Yin 4% in | 21XL63 Tin 2Y»in 4%in | 21XL71 21XL79 
1 іп 2 Vein 4% in | 21XL64 Тиіп 2Y»in 4% in 21XL72 | 21XL80 
Tin 2 s in5 "Яе in| 21XL65 Thin 21У6іп 5 ein | 21XL73 | 21XL81 
Zin 29s in5 Me in| 21XL66 2in 21%6іп 5'/ein | 21XL74 21XL82 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Lead-Free Water NNYWATIS 
Hammer Arrestors | 


= Max. pressure: 150 psi 

= Temp. range: 33° to 180°F 

Control water pressure shock and prevent water 
hammer conditions. Install in new or existing plumb- 
ing systems at any angle. Ideal in dishwashers, 
clothes washers, and quick-closing faucets. Certified 
for use in potable water applications. 11Y819 to 
11Y822 are IAPMO Listed. 


26X569 26X570 
Pipe Overall Mfr. Item 
Size Connec. Type Dia. Height Model No. 
1^ in MNPT 1 іп 5 16 in LF15M2-A 26X569 
MNPT 4 1982 in 4 is in LF150A 26X567 
Yinx¥%inx іп GHTxGHTXNPT 1и іп 4 is in LF150HA 26X568 
іп MNPT 136 in 8 Vie in JALF15M2-B 11Ү819 
MNPT 155in 8 176 іп T1LF15M2-C 11Ү820 
iin MNPT 2 56 in 11 982 in LF15M2-F 26X570 
MNPT 2 V6 in 9 194 in TLF15M2-D 11Ү821 
A o 12/00 ТІН5М2Е ШҮ? 2 віп 12 Ve in 1LF15M2-E 11Y822 


—Parker ACH 


Brass Saddle 


Valves and e. 
Needle Valves ine 
SADDLE VALVES Nonself-Piercing—Installed on 


= Temp. range: -30° to 250°F 

Provide a water supply for humidifiers, 
refrigerators, automatic ice makers, 
and similar applications. Valves come 
complete with fittings for М" 0.D. 
copper tubing ог 1⁄4" O.D. plastic tubing, 
brass tubing inserts, and instructions. 
Brass valve, stainless steel pin. 


Yo" or 34" galvanized water pipe by 
drilling 14" hole in pipe, installing 
pilot tube, and tightening. 


NEEDLE VALVES 
= Max. pressure: 150 psi 
= Temp. range: 0° to 250°F, 

except Parker brand valves 

are -45° to 250°F 
For use in hydraulic and pneumatic 
systems. Designed for automotive 
and industrial applications. Standard 
style, brass construction with steel 
handles. Valves come complete 
with nuts and sleeves. Parker brand 
valves feature metal-to-metal seats 
with fine thread screw down. 


Self-Piercing—Easily installed on 
5%" to 138" О.р. copper tubing. Not for 
iron pipe. 


Self-Piercing Kit—Quick and easy to 
use. Includes 25 ft. of 1⁄4" 0.D. polyeth- 
ylene tubing, saddle valve, and brass 
adapters and inserts. 


Item Tube Max Item 
Description Brand No. Size Connection Height L Brand Мо. 
sanm Valves Needle Valves, Straight - 
elf-Piercing = 1 compression to 4 ,, бә 
Saddle Valve. 4GU27 Ya in Compression 1Фіп in Parker 21VL55 
onself-Piercing ompression x 1 
Saddle Valve 4GU26 % in Compression 1954ein 1 7 іп Eaton 1VPV2 
INS V AIT 19% Parker 21VL63 
Pipe Fitting Max. Item 
Size Style Connection Height Е Brand No. 
Needle Valves 
Angled Compression to Male Fipe {in  {1%sin Parker 21/152 
Te in x Ys in Angled Compression x MNP Tsin Wein — 6MM63 
sinx TT Straight — Compression to Male pipe Thin 1'%2in Parker 21VL57 
Straight Compression x MNP Twin Tin = 6MM61 
Straight ^ Female m e to Female Pipe —112in  1'%2in ^ Parker 21/164 
Straight NPT x FNPT Tain 1Йіп — 6MN29 
Ys in Straight INET x MNPT Tsin Tin — GMN31 
Straight FNPT x MNPT Tin 19 &in Parker 21VL62 
Straight Male Pipe to Male Pipe Twin 11/2іп Parker  21VL60 
Yainx іп Angled Flare to Male Pipe Twin 13%ain Parker 21/146 
Angled Compression to Male Pipe T%in  15v&in Parker 210053 
Straight ^ Compression to Male Pipe 7 in ^ 1'Y»in ^ Parker  21VL58 
Straight Compression x MNPT Tin 1965 in — 6MM62 
Straight Double Compression l1Ywein 11%6іп — 6MM66 
Straight — Female Pipe to Female Pipe — 1?6in — 1 7»in ^ Parker  21VL65 
Vain Straight Flare to Flare Twin  ÍT!V»in Parker 21/148 
Straight Flare to Male Pipe i^i 17/4іп Parker 21/150 
Straight FNPT x FNPT Asin 1 5%a in — 6ММ30 
Straight FNPT x MNPT Tain —175in — 6MN32 
Straight Male Pipe to Male Pipe T¥in  13Y&in Parker 21161 
Straight MNPT Tain Тіп Eaton — 1VPW3 
Фіпх іп Angled Flare to Male Гре T¥%in 15ain Parker 21/147 
Angled Compression to Male Pipe — 1?8in 1%2п Parker  21VL54 
36 in Straight Compression to Compression 1%іп 15міп Parker  21VL56 
Straight Compression to Male Pipe 135 in 1 віп Parker 21/159 


PLUMBING 
Drain Cocks, Gas Cocks & Stopcocks 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Seat Pipe Max. Overall Нет 
Position Size Connec. Type Pressure Temp. Range Height Мо. 
H Angle Bon St уе МАРТ 150 65° to 250°Е 1 іп 1VPY3 
in si —-65^to 250° віп 
Seat Drain Cocks fin — NET — 190 ЕЕ 5050 Dun ТҮРҮ 
1VPY3 x Hose 50 psi__-65° to 250° ^ in 
All feature sturdy brass MNPT X HOSE, w— МАРТ х Fose — 150 psi -65° to 250°F 276 in ТУРҮ 
construction. 1VPY5 TO 1VPZ1 %in MNPTxHose  150psi -65%10 2509: 2 іп 1\РҮб 
А МАРТ х Hose 750 psi -65%102509Ғ 21%6іп TVPY8 
Eu uw 2. "EE EUST 
A 5 i ini i 5 in x Hose psi —-65? to 250° 6 in 
Designed for automotive or oo or draining air and Inline ЕНІН m m ——— 
{ 3 i . 8 ІП psi ° to 200° 8 in 
паша аз LPG ornucler ANGLE BODY STYLE | cea "^ — Ma Ro (uL ЫШ 
natural gas, , ог nuclear xterna psi to 200° in 
inati . A Зв in MNPT 200psi —0*to2007F 19/віп 60911 
applications. Designed for automotive and Yo in МАРТ 200 psi is io 2T % in 60012 
imilar i i Е i 1 50 psi -65%10 250° 5 in 
EXTERNAL SEAT POSITION Similar industrial water-handling | жт —jynpt——10-psi—-85° to 250°F—1 9 i TVPYÉ 
Used on air compressor receiv-  9PPlications. Hand tighten for Vi  MNPT — —150psi -65^10250^F 1visin 1ҮРХТ 
leak-free connection. 36 in MNPT 150psi  -65^to2507F 1 1122 in ТҮРХ9 
ers, condensate separators, Long Inline Body Style А . 
radiators, and many other ШАН) " д | МЇРТ 150 рві -65*to250^F 19 іп 1\РҮ1 
is MUS S traight Body Style 
similar applications. Internal ms in 150 psi -65° to 250°Е 1 еіп 1VPZ2 
Max. Pressure 
200 psig |0.5 psig 
Pipe Overall Item Item Max. 
Size Length Connec. Type — BtuH No. No. Pressure 
Bron e Gas Cocks Caracas in FNPT x MNPT 2EEY6 Pi Overall K n" 
Z 8 Ш X Va in 16 ІП X == — іре мега ет 
= Temp. range: 32° to 125°F T nO УЛЕШ PNET SAE 5655002 DEE rat Head Henda - Туре о. 
Valves are designed for shutoff ЛАП POS I TNPDEMNPT 56500 ағу тсе ENPE FAPT EBX? 
8 In X Van 32 ІП X А === ? |n x vain ^6 In Xx 
service in residential and commer- Winx Yin 2Y»in FNPTXFNPT 800,000 = 2EEV6 — YXiinx3A4in 2%ein ҒМРТхҒАРТ) 2EEX8 
e C А Е - " Yiinx34in 21%віп FNPTxFNPT 1,310,000 — 2EEV7 Tinxiin 2%Фвіп FNPTxFNPT| 2EEX9 
cial applications to isolate gas Tinxiin 3 %sin FNPTXFNPT 2.100,000| — | 2EEV8 "Lever Handie 
appliances. Can be used with natural 17 in XT in3 Yea in FNPTxFNPT 3,250,000] — | 2EEV9 РА in х7 in 1 202 in FNPT х FNPT| 2EEYT 
qe cx cl: cell i 
or use in New York Department o inx2in 5 “Asin X 7, — 4 Э1пхЙіп 2 in x 
m" р 2y»inx2V»in 5%їп FNPTXFNPT 7, 800 "000 —  |2bEEW5 Тіпхііп 29:in FNPTXFNPT| 2ЕЕҮ5 
Buildings MEA 45-90-M. Tee Handle Tee Handle ғ 
Vain xain 1%1їп FNPTxFNPT 117,000 — |2ЕЕМ6 й іпх іп 1 2% іп FNPT x FNPT| 2EEX1 
0.5 PSIG Vinx Yain 1 3072 in FNPT x МАРТ — -- |2ЕЕ 2 Жіпхіп 1272 in ЕМРТ х ЕМРТ | 2EEX2 
Tee Handle Flat Head Meet ANSI Z21.15.CSA 9.1 require- ФіпхФіп 1 Asin FNPTXFNPT 274,000 | —  |2EEW8 У#їпхУ їп 2 Yin FNPTxFNPT| 2EEX3 
2bEEW6 Handle 9» -1 req Winx in 1%in FNPTXFNPT 27/4000| -- 2ЕЕМ7 Ў іпх іп 2 віп FNPTXFNPT| 2ЕЕХ4 
2EEX6 ments of 12 psig. Yoinx Win 2 Ивіп FNPTXFNPT 274,600 —  |2bEEW9 1іпхііп 2 еіп FNPTxFNPT| 2ЕЕХ5 


Brass Ground Plug Valves Darker 


= Max. pressure: 30 psi Ideal for use in automotive and industrial applications. Approved Vendor valves 
= Temp. range: -65° to 250°F, except feature a universal lubricant satisfactory for most common fluids. All Parker 
Parker valves are 32° to 125°F valves are manufactured from forged bodies or castings for greater strength. 


E 


Approved Vendor 


compression 
Overall Кет 
Тире Size Length No. 
Approved Vendor Va in 2 %ein 1VRA1 
MNPT x FNPT Parker, Approved Vendor Уп 2 96 in 1VRA2 
Pipe Overall Item Threaded Flare Yi in 2 Ve in 1VPZ7 
Size Height No. Pipe Item Overall Item Hsin 2 As in 1VRA3 
Vain 176 in 1VRA6 Size No. Tube Size Length No. Ўв in 2 Vin 1VRM 
TA in 1%in 1VRA7 TA in 21VL66 TA in 1 іп 1VPZ3 s in 2Y,5in 1VPZ8 
Ya in 14e in IVRA8 Yin 21VL67 Fs in 176 in 1VPZ4 ¥ in 2% in 1VRA5 
Yin 2 Vin 1VRA9 Yin 21VL68 36 in 2in 1VPZ5 36 in 2Win 1VPZ9 
с Nut Spring 
a Bottom | Bottom 
Brass Air Shutoff Stopcocks | >» Найт Мах. ТЕ 
Size Connec. Type Type Pressure Temp. Range No. No 
Economical way to shut off compressed air lines. FNPT Hexagon Shoulder x FNPT Hexagon Shoulder Lever — 200 psig -20° to 500°F | 2GMU3 — 
FNPT x FNPT ee 80 psi -20° to 500°F = 2EFD1 
віп МАРТ Round Shoulder х FNPT Lever 80 psig -20° to 500°F — 2EFF4 
ç ) MNPT Round Shoulder x FNPT Lever — 200 psig -20° to 500°F 2EFF8 — 
\ MNPT Round Shoulder x Straight Nose Lever 80 psig -20° to 500°F = 2EEZ9 
MNPT x FNPT Lever 80 psi -20° to 500°F — 2EFG4 
FNPT Hexagon Shoulder x FNPT Hexagon Shoulder Lever 80 psig -20° to 500°F — 2GMT9 
2GMU3 FNPT Hexagon Shoulder x FNPT Hexagon Shoulder ee 80 psig -20° to 500°F = 2GMT5 
FNPT Hexagon Shoulder x FNPT Hexagon Shoulder Tee 200 psig -20° to 500°F | 2GMT7 — 
кши к FNPT x FNPT Lever 80 psig -20° to 500°F — 2EFE7 
FNPT x FNPT Lever — 200 psig -20° to 500°F 2EFF2 — 
а FNPT х FNPT ee 80 psig -20° to 500°F — 2EFD2 
2EFD1 FNPT x FNPT Tee 200 psig -20° to 500°F_| 2EFD6 — 
vin MNPT Hexagon Shoulder x Bibb Nose Lever 80 psig -20° to 500°F — 2ЕҒС5 
_ VT Hexagon Shoulder x MNPT Lever 80 psi -20° to 500°F — 2EFA7 
Т Hexagon Shoulder x MNPT Lever — 200 psig -20° to 500°F 2ЕҒА9 — 
MNPT Round Shoulder x FNPT Lever 80 psig -20° to 500°F — 2EFF5 
MNPT x FNPT ee 80 psig -20° to 500°F — 2EFE1 
2EFD6 MNPT x FNPT Tee 200 psig -20° to 500°F | 2ЕҒЕ5 — 
MNPT x FNPT Hexagon Shoulder Lever 80 psig -20° to 500°F — 2EFG5 
MNPT x FNPT Hexagon Shoulder Lever — 200 psig -20° to 500°F | 2EFF9 — 
MNPT x FNPT Hexagon Shoulder Lever — 200 psig -20° to 5009: | 2GMT2 — 
% in —NPTXFNPT Lever 80 psi -20° to 500°F — 2EFE8 
2EFE7 MNPT x FNPT Tee 80 psig -20° to 500°F = 2EFE2 
іп MNPT Hexagon Shoulder x Straight Nose Lever 80 psig -20° to 500°F — 2EFA3 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Industrial Cooling Fans 


Light-Duty Industrial 
Pedestal Fans 


= Ball bearings 

= OSHA-compliant wire guards 

These fans cool light manufacturing areas, 
warehouses, and other dry, clean spaces. 


ER 
feature pedestal with plastic wheels for 
roll-about portability. 


Quiet-Design—Provides high-velocity 
air flow in settings such as schools, 


airmaster 


Fans 


2LY96 2LBA5 22YK15 
DAYTON libraries, churches, offices, or other 
Fan heads have locking tilt adjustment for ^ quiet environments. Adjustable-height 
directional air flow. pedestal included. 
Foldable Pedestal—Fan head unfolds AIRMASTER 
into upright position. Fully assembled fans ^ Adjustable-height pedestal included. 
Blade No. of Air Motor Motor Height Cord Assembly Mfr. Item 
Dia. Speeds Flow Voltage HP RPM Amps Encl. Adjustment — Length Req. Brand Model No. 
Non-Oscillating 
18 in 2 2,460/3,480 cfm 120VAC % hp 1100/950 1.8/1.4 OPAO  65in 52to65in 9ft Yes Dayton GALEG GALEG 
20 in 2 2,600/3,700 cfm 120VAC һр 1200/1000 2.0/1.5 OPAO  75in 571075іп 9ft Yes Dayton 2LY96 21Y96 
24in 2 3,800/5,450 cfm 120VAC %shp 11007900 2.9/2.0 OPAO  77in 601077іп 9ft Yes Dayton 2LY97B 2LY97 
3 2,460/3,460/4,400 сїт — 115 VAC — Yi hp — — EAO 9біп = = —  Airmaster Fan 71584 462424 
30in 2 4,650/7,250 cfm 120VAC Ур 1100/900 2.9/1.9 OPAO  79in 611079іп oft Yes Dayton 1RWB5 1RWB5 
3 2,700/4,400/6,100 сіп — 115 VAC һр — — EAO 9біп — — --  AirmasterFan САЗОАРЕ 21ВА5 
Foldable Pedestal 
24 in 2 3,800/5,450 cfm 120VAC hp 1100/900 2.9/1.9 OPAO 7134in Fixed Height — 9ft No Dayton 22YK16 22YK16 
= Ш 2 4,650/7,250 cfm 120VAC Ур 1100/900 2.9/1.9 OPAO 74 7 іп Fixed Height _ 9ft No Dayton 22YK18 22YK18 
scillating 
18 in 2 4,000/5,700 cfm 120VAC %hp 1100/925 2.0/1.5 TEAO  67in 521067іп 9ft Yes Dayton 13V398 13V398 
20 in 2 5,100/6,200 cfm 120VAC Y hp 1100/925 2.0/1.6 EAO  74in 60into74in 9ft Yes Dayton 13V399 13V399 
24 in 2 3,510/6,400 cfm 115VAC Пр 1100/850 2.8/2.1 TEAO 74 іп 591074 Y? in — 10ft Yes Dayton GALES бАГЕВ 
3 2,460/3,460/4,400 сіп — 115 VAC ‘hp — — EAO 96іп — — —  Airmaster Fan 71580 20LP84 
30in 2 7,260/8,200 cfm 115VAC Yehp 1100/850 4273.5 EAO 77іп 62into77in 10ft Yes Dayton GALES 6ALE9 
3 2,700/4,400/6,100 сіп — 115 VAC ‘hp — — EAO 9біп = = --  AirmasterFan САЗООАР  22UK97 
Foldable Pedestal 
24 in 2 3,480/6,360 cfm 120VAC hp 1100/900 2.8/1.6 EAO 71%іп FixedHeight — 9ft No Dayton 22YK15 22YK15 
Е in 2 7,200/8,130 cfm 120VAC shp 1100/900 2.8/1.6 EAO 74ain Fixed Height — 9ft No Dayton 22YK17 22YK17 
uiet-Design 
24 in 3 2,280/4,320/5,030 сіп — 115 VAC %hp 1025/880/480  2.0/1.6/06 ТЕАО0 81іп -- 10% Yes Dayton 2RDZ6 2RDZ6 
30 in 3 3,450/6,090/7,450 сіп — 115 VAC V^ hp 1010/860/520  2.2/1.6/06  TEAO 78in — 10 ft Yes Dayton 2RDZ7 2RDZ7 
Dayton} К i 
@bicassrans -fairmaster O SCHAEFER 
Standard-Duty Industrial Pedestal Fans 
= OSHA-compliant Include mounting or other quiet Fans with an AIRMASTER FAN 
wire guards hardware. environments. ion kit have a = Ball bearings 
Used to cool heavy Quiet- Adjustable-height bipolar ionizer SCHAEFER 
manufacturing Design—Provides pedestal included. that generates » Sealed ball 
areas and other = high-velocity BIGASS FANS 019 0 destroy bearings 
dusty or m air flow in Select models in iecit bio on Include mobile cart 
environments. settings such aS ^ feature an occu- ^ surfaces with 8" pneumatic 
DAYTON schools, libraries, рапсу sensor ` casters. TER 
a Ball bearings churches, offices, ^ (where noted). 
Blade No. of Air Motor Motor Cord Assembly Mfr. Item 
Dia. Speeds Flow Voltage HP RPM Amps Encl H Length Вед. Brand Model No. 
Non-Oscillating 
18in 2 2.900/4,500 cfm 115VAC hp 1075/70 1771.6 TEAO 23 in 10 No Dayton 7DC93 7DC93 
2 3,055/4,700 сіт 115VAC hp 1075 0.94/0.66 EAO 23 in 10 No Dayton 7DC97 10697 
20in Variable — 120VAC  ?V&hp 1220 4.6 TEAO 69 Y^ in — Yes Big Ass Fans Ғ-АЕ1-2001111534 326VF9 
Variable — 120VAC Vea hp 1220 46 ЕАО 69 7 in — Yes BigAssFans  F-AEi-2001L11934V56 326/62 * 
2 3,800/6,100 сіт 115VAC hp 1075 3.38/2.29 TEAO 27 in 10 No Dayton 7DD01 70001 
24in 3. 2:820/4,020/5,520 сіт 115 VAC ^ % hp — — EAO 88 1% in — — Airmaster Fan 71760 15E706 
Variable — 120VAC  ?V&hp 1290 4.8 TEAO 72 ys in — Yes Big Ass Fans Ғ-АЕ1-2401111534 326VG4 
Variable = 120VAC һр 1290 4.8 ЕАО 72% in — Yes BigAssFans  F-AEi-2401L11934V56 326/67 * 
2 8,712/9,704 сїтї 115VAC ‘hp 1075 3.70/3.12 TEAO 33 in 10 No Dayton 7DD05 70005 
3 3,415/5,300/7,185 сіп 115 VAC hp — — EAO 60t092in - --  Airmaster Fan UPI-30PA2A 15E708 
30in Variable — 120VAC hp 1280 4.9 TEAO 75 ¥% in — Yes Big Ass Fans Ғ-АЕ1-3001111534 326VG9 
Variable = 120VAC hp 1280 49 ЕАО 759A in — Yes BigAssFans Ғ-АҒ1-3001111534/56 326/Н2 * 
Variable = 110-125 V AC hp 1317 79-105 ODP — 10 Yes Big Ass Fans MP-YJ1-031018534 744H98 
Fan with lon Kit 
20 y; in Variable = T20VAC hp 1220 46А TEAO 69%in 18 Yes  BigAssFans Ғ-ДЕ1-2001111524578  GOPV67 
Variable — 120VAC ‘hp 1220 46A EAO 69%in 18 Yes  BigAssFans Ғ-АЕ1-2001111534578/56  60PV68 * 
24 y; in, Variable — 120VAC hp 1290 48A EAO 72%in 18 Yes BigAssFans Ғ-АЕ1-2401111534578  60PV73 
Variable = 120VAC һр 1290 48A ЕАО 72%in 18 Yes _ Від Аѕѕ Fans _F-AE1-2401L11S34S78V56 60PV74 * 
30 v; in Variable = 120VAC hp 1280 48A ЕАО 75 sin 18 Yes _ Від Аѕѕ Рапѕ Ғ-АЕ1-3001111534578  60PV79 
msi Variable = 120VAC ‘hp 1280 48A ЕАО 75'Vein 18 Yes _ Від Аѕѕ Fans Ғ-АҒ1-3001111534578/56 60Р/80 * 
uiet-Design 
i8in 3 1,805/2.113/2,600 сіп 115 VAC hp 1125 141 EAO Adj60to7iin 15 Yes Dayton 4PRW3 4PRW3 
20in 3 1,657/2,060/3,100 сіп 115VAC Ур 1120 1.65 EAO  Adj60to7lin 15 Yes Dayton 4PRV8 4PRV8 
24in 3  3,325/4,556/5,588 сіп 115 VAC һр 1110/900/700 25 EAO  Adj60to96in 15 Yes Dayton 2WCG4 2WCG4 
z in 2 4,463/6,259/8,402 cfm 115 VAC ‘hp 1098/880/660 26 EAO  Adj60to96in 15 Yes Dayton 2WCF9 2WCF9 
scillating 
18in 2 2,900/4,500 сіт 115VAC hp 1075/700 —17/1.6 EAO 23 in 10 No Dayton 7DC95 7DC95 
20in 2 3,055/4,700 cfm 115VAC hp 1075 2.25/0.51 ЕАО 23 in 10 No Dayton 7DC99 7DC99 
24i —2 4.460/6,400 сіт 115VAC ‘hp 1075/600  4.65/3.31 ЕАО 27 in 10 No Dayton 7DD03 7DD03 
3 2,820/4,020/5,520 cim 115VAC %һр = = TEAO 88 v» in — --  Airmaster Fan 71567 15E710 
зот 2 8,674/9,612 cfm 115VAC ‘hp 1075/600 4.06/2.61 ЕАО 33 іп 10 No Dayton 70007 70007 
3 3,415/5,300/7,185 cfm 115МАС һр — — TEAO 60into96in - — Airmaster Fan 71568 15E712 
36i — 1 11,700 cfm 115/280 V АС hp 825 773.5 ЕАО 75 in 5ft Yes Schaefer ҮКОЗ6-В-0 4ARJ7 
А 1 11,700 cfm 115/280 V АС Y^ hp 825 7/3.5 TEAO 75 in 51t No Schaefer VK036-0 4ARK8 
uiet-Design 
18in 3 1,805/2.113/2,600 сіп 115 VAC %hp 1125 141 TEAO — Adj60io71in 15 Yes Dayton 4PRW1 4PRW1 
20in 3 1,657/2,060/3,100 сп 115 VAC һр 1120 1.65 ЕАО — Adj60to7lin 15 Yes Dayton 4PRV6 4PRV6 
24in 3 3,125/4,256/5,287 cím 115 VAC — Yshp 1070/850/628 2.5 ТЕАО  Adj60to96in 15 Yes Dayton 2WCG6 2WCG6 
30in 3  4,063/5,859/7,996 сіп 115VAC hp 1045/789/561 2.9 EAO Adj60to96in 15 Yes Dayton 2WCG2 2WCG2 
* Includes occupancy sensor. 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2915 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. = 
Industrial Cooling Fans Details on page A1. 


High-Visibility Industrial cmd 
Pedestal Fans Бал | 
= Non-oscillating Safety-yellow finish attracts atten- 2 
= 115VAC tion to help prevent accidental 
= Totally enclosed motors damage to the fan. Pedestal y 
"| = Ball bearings adjusts from 41 72" to 59". Fans =й 
= OSHA-compliant include an extension cord (15 ft. for 2ATB9 
= wire guards 7DJ29 and 14 ft. for 7DJ33) and a 
3-position drop cord switch. А 
P Hn. of ai Mitar Шы " ‘on десе йет Guards for Ind ustrial pan 
24 in eS sgoe toom Ys hp — 1075/750 — 328/29 — 2f Yet 198 Cooling Fans 
30 in 2 8.712/9,375 сіт hp 1075/750  3./312 2ft Yes 70J33 


= OSHA-compliant polyester powder-coated wire guards 
^ Replacement guards enclose fan blades to protect them 

| from damage and prevent injuries from accidental contact. 
Guards mount to thru-bolts on yoke-mounted or rigid-base 


Industrial Pedestal Washdown Fans Dayton motors. Rear section of guard has 4 mounting slots to 


accommodate motor thru-bolts. 


= Non-oscillating Can be hosed off or pressure washed : 
a Totally enclosed non-ventilated motors during cleaning in areas that require Note: Credlostype motors cannot be used. 
i 1 Fits Fan Mounting Mounting 
216NV2 a Ball bearings regular washdowns. Secondary safety бий. Blade SIM OC! SIN OC itam 
= Hardwired cable included. Па. Dia. Color А B |ForUse With №. 
е і i 19i 16in 2¥ein  4in 2АТВ6 
= OSHA-compliant wire guards din — 18in tein Frame 2ATB7 
Dia Speeds Flow Volt “PA но ee NE. Mn oan бау Motors, 56 п -2ATB9 
ia. peeds ow oltage mps eg. 0. ІП ІП | " Y 
20 in 1.57 oem M8 VAC shp — 14 — 22/6 — Ver — -246NV2 38in — 30in 2%in 4Үіп |Frame Motors 2ATCI 
115/230 39in  36in 2ATC2 
24 in 1 — &220cm 10307 Мар 1733 321 Yes 216М\З ШІП 351 нге TVCHA-TVCHE AVCI 


: "e" - Dayton} 
Industrial Pedestal Misting Fans илии 


» Non-oscillating Schaefer—4ARK3 has 10 gal. reser- Dayton—Fans include 
= 115VAC voir for up to 5 hr. of run time. 4ARK4 pedestal and mounting 
» Totally enclosed air-over motors has 14 gal. reservoir for up to 7 hr. hardware. 

= OSHA-compliant wire guards of run time and includes integrated a Ball bearings 


7. Feature a misting hub that connects to a. Wheels and handle. 
... water source for adding moisture to the = Sealed ball bearings 
= air for rapid cooling. 


Blade No. of Air Motor Height Cord Assembly Item 

Dia. Speeds Flow HP RPM Amps H Adjustment Length Вед. Brand Мо. 

Schaefer, Industrial 

18 in 3 1,400/1,800/2,200 cfm 14o hp 1000/1400/1570 1.5/1.3/1 42in = 25 ft Yes — Schaefer 4ARK3 

216NT5 3 1,400/1,800/2,200 cfm vio hp 1000/1400/1570 1.5/1.3/1 Аај 53 ї0 72іп 53to72in 25% ^ Yes Schaefer 4ARK4 

Dayton, Standard рау 

20in 2 3,080/4,750 сіт  Yahp 1100/850 1.4/2.0 23 іп 41 2 іп їо 59 іп 10ft. ^ Yes Dayton 216NT4 
4ARK3 24in 2 3,850/6,200 cfm Ys hp 1100/850 3.0/3.6 27 in 41% in to 59 іп 10 ft. Yes Dayton 216МТ5 


30in 2 8,800/9,800 cfm — У hp 1100/850 3.3/4.2 33 in 417 іп їо 59 іп 10ft ^ Yes Dayton 216NT6 


za 


Industrial Fan 
Accessories 


For more industrial 


2e 9—, З 
% 


4 
1ZcP2 | 
| 7DFOS 40PR87 44ZE09 2 1ZCP6 ©) 


Бы ға 


— ——I = w © | j fan accessories, go to 
ч aa А 
Grainger.com. 
1ZCP7 1ZCP8 1VCH6G 320191 06100 
Item 
Description For Use With Includes No. 
Pedestals 
Open Pedestal Base, Adjustable 41% in to 5877 in T А Assembly Hardware 1ZCP4 
Pedestal Base, Base Dia. 27 in, Adjustable 41% in to 59 in Dayton Yoke-Mounted Fan Heads Up Through 30 in Assembly Hardware 12СР2 
Pedestal Base, Base Dia. 27 in, Adjustable 417 іп to 59 іп, Safety Yellow — 1VCH4, 1VCH5 Assembly Hardware 1ZCP3 
Pedestal Base, Base Dia. 33 % in, Open Base, Stainless Steel 1XUA1, 2LYW6, 2LYW5, 2LYW4, 22UK95 — TDF09 
Wheel Kit for Industrial Fans 
Closed Base, Galvanized 1ZCP2D, 1ZCP3D Brackets, Mounting Hardware, Wheels 40PR87 
Misting Kit 
% Plugs, (6) Nozzles, 12 ft Tubing, Hose 
Misting Hub Kit 1VCE7, 1VCE8, 1VCE9, 1VCF6, 1VCF7, 1VCF8, 1VCG3, apter, In-Line Filter Screen and Washer, 44709 
9 1VCG4, 1VCG5, 1VCG6, 1ZCN7, 1ZCN8, 3PEG9 Misting Ring, Nylon Zip Ties and Mounting 
Hardware, Shutoff Valve and Washer 
Mounting Brackets н 
Ceiling/Wall/Post, Gray ШЕТЕН Secondary Safety Support Cable 1ZCP6 
Heavy Duty, Ceiling/Wall/Post, Gray for erueritouse SESS Fane when baling Маш o Secondary Safety Support Cable 3PEH3 
Rafter or І-Веат, Gray Dayton Yoke-Mounted Non-Oscillating Fan Heads Up Through 30 Secondary Safety Support Cable 1ZCP7 
І-Веат or Column, Gray in. Not intended to be used with Greenhouse or Oscillating Fans. — Secondary Safety Support Cable 1ZCP8 
Switches for Industrial Fans 
Drop Cord Rocker Switch, 2-Speed, 3-Position, Yellow ТУСНА, 1VCH5 — 1VCH6 
Pull Chain Switch Dayton 6ALE8D, 6ALE9D, GALFOD, GALF1D, 13F045D, 1VCE7D, 3.5 in Chain, 90° Elbow, Extension 346191 
1VCE8D, 1VCE9D, 3PEG9D, 13F047D, 1VCF2D, 1VCF3D, 1VCFA4D String, Silver Knurled Nut, Washers 
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HVAC & REFRIGERATION 
Industrial Cooling Fans 


бай 


Standard-Duty 


| d t H І Blade No. of Air Motor Item 
n us ria Dia. Speeds Flow Voltage Phase HP RPM Amps Includes No. 
Non-Oscillating 
Fan Heads i8in 2 2,950/4,550 сіт 115VAC 1 “hp 1100/850 2.01.4 Mounting Bolts 13F045 
20in 2 3,080/4,750 ст 115VAC 1 “hp 1100/850 2.0/1.4 9 1VCE7 
= Totally enclosed motors 1 — бот 208230460 з yhp 1100 222201 Mura Dolls 1VC67 
= Ball bearings | 17 8050cm  208VAC 1 р 1100 23 Conduit Box, 1VCG3 
= OSHA-compliant wire guards о Mounting Bolts, 
| indi 1 6,050 277VAC 1 Yhp 1100 18 Mounting Device, 1ү604 
Provide cooling in heavy 090 cim 21р "9 Secondary Safety 
i Support Cable А 
НЕ е 2 3,850/6,200 cfm а 1 П 5 As 1 hp 1100/850 3.6/3.0 Mounting Bat s 1\бЕВ ж X 
` 1 9,450 cfm А 3 һр 1100 22-22/1.1 „CONduit Вох усов е” 
i i ! VAC Mounting Bolts » o! 
Fan heads tilt and lock to direct 17 g9450cm 277VAC 1 %hp 1100 18 Conduit Вох, 1VCG6 ^ 
airflow. 115VAC units feature am Mounting Bolts, 
a pull chain switch and 10-ft. 9450сіп — 208VAC 1 hp 1100 23 auring cued 1VCG5 
3-cond. power cord; others are Support Cable 
hardwired. 208VAC and 277VAC oscil 2 8,800/9,800 cfm 115 V АС 1 һр 1100/850 4.2/33 Mounting Bolts 1VCE9 
À scillating 
fans reduce amp draw and сап віп 2  2,950/4,550cím 115V ша 1 ур 1100/850 2/14 iin 
i ith i ial liahti 20in 2 3,080/4,750 сіт 115VAC 1  Y&hp 1100/850 2/14 А 1VCF2 
be wired with industrial lighting 57} —5—4s006450cim H8 VAC 1 hp 100/880 42/33 Mounting Bolts “үҙ 
Systems. 30in 2 8,800/9,800 сіт 115 VAC 1 ‘hp 1100/850 4.2/3.3 1VCF4 13F047 
= ® ш - ш age е 
High-Temperature [277777 | High-Visibility Dayton уена 
Industrial Fan Heads Industrial Fan Heads 
a Non-oscillating a Non-oscillating = Ball bearings - Cas 
= Ball bearings = 115VAC = OSHA-compliant wire guards = 
= Hardwired ғ Safety-yellow finish attracts attention = 
3 i . 140° - A» to help avoid accidental damage to the — Blade No. of Air Motor Motor Cord Item 
= Max ambient temp. ІЛЕ Oy, “ {ап шн 15 ft. extension de anda Dia. Speeds Flow HP RPM Amps Encl.Length No. 
= OSHA-compliant wire guards ч As s і 24in 2 3,800/6,100 cfm % hp 1100/850 3.6/3.0 TEAO 101 1VCH4 
Provide a reliable source of È 3-position drop cord switch. 30in 2  8,750/9,400 cfm % hp 1100/850 4.2/3.3 TEAO 10 ft 1VCH5 
cooling in high ambient tempera- 1 Industrial Misting I») ayton P. us 
tures that could burn out fan 4VAC3 - М, 
heads rated for standard temperatures. Fan Fan Heads xd ( ОТ. 
heads include conduit box and mounting bolts. = Non-oscillating « 2 9 ы J 
Blade No. of — Air Motor Motor Item | = 115VAC = Ball bearings = OSHA-compliant wire guards Ne eb туа = 
Dia. Speeds Flow Voltage НР RPM Amps Encl. Мо. isti i < 
MES TOO cm 115 VAC v hp 1100- 28. TERO avaga | Feature misting hub kit 44ZE09 (see Blade No.of Air Моюг Motor Cord Нет 
20 in — 4 5,500 cím 115/230 VAC Y^ hp 1670 5.2/2.6 TEAO 4VACG | Grainger.com® for kit contents). Misting pia. Speeds но, HP RPM Amps Enel. Length NO. 
бо 1 6,400сіт 115 МАС “hp 1100 3.6 ТЕАО 4VAC4 i in :055/4,700 cfm 74 hp 94/0. 
24 in — —7 100 cfm 15/230 VAC Y hp 16/0 52/25 TEAG avez | ub kit connects to а water source for — yi, 2 28006100 cfm 4 hp 1075 339/229 TEAO 108 70/64 
30in 1  8900cfm 115VAC ‘hp 1100 4.2 TEAO 4/АС5 | adding moisture to the air for rapid cooling. 30in 2  8.712/9,704 cfm 7 hp 1075 3.7/3.12 TEAO 10 ft 7DY65 


Corrosion-Resistant 
Industrial Fan Heads 


Multifan 2 


= Non-oscillating to optimize plant growth and CORE OUR aS CEILING 
= Sealed ball bearings ventilating livestock buildings to Я WHITE | COATED BRACKETS BRACKETS 

: А : Blade Air Motor Motor Item Item Item Item 
= Variable speed controllable prevent heat stress in animals Dia. Flow Voltage НР RPMAmpsEncl.| No. No. No. No. 

i i is- Fan Heads 
X Hardwired. ы А and reduce the buildup of mois- EAE 5,500 cfm ~hp 1750 3.8 TEAO| 1DGY7 | — | 1DGZi | 10073 
= OSHA-compliant wire guards ture, manure gases, pathogens, 24 in 8:000 сіт 115 V AC hp 1750 38 TEAO 106Ү5 447674 10671 | 10623 
Withstand exposure to water anddustOutdooruses include зо 10,000 cim vagy ao у пр 1000-81 TEND акаву 1060-1064 
and moisture to allow opera- Cooling people in pool areas зв 12000 cim 119 МАС hp 780 6.3 TEAO| 1DGY3 | — | 1DGZ2 10074 
ien inwetor humid areas and other high-moisture loca- , 240 VAGC hp 770 3.2 TEAO 1012 = 10072 7 
x ji i ах. r. em 
without damage to the fan. pu ae 1. an Item Voltage Amps Model No. 
; ; steel mounting brackets so Speed Controls 

Indoor uses include regulating separately peed Control 120/240V 10A VFMVS-1S — 10025 
temperature in greenhouses І Speed & Temp. Control 120/240/ 10A VFSA-0S — 10026 


High-Velocity Industrial Fan Heads 

= Non-oscillating High-rpm motor and tubular housing push air at higher 

» Ball bearings speeds over longer distances than fan heads with a stan- 
= OSHA-compliant dard open-grill design. 1-phase fans have 12-ft. power 


wire guards cord; 3-phase fans are hardwired. 
Blade Мо. of Air Motor Motor 
Dia. Speeds Flow Voltage HP Phase RPM Amps Encl. 
14 in 1 2,600 сіп 115/208-230 V AC Y hp 1 1725 2.8/14-14 ТЕАО 
il 2,600 cfm 208-230/460 V AC 1 hp 3 1725 1.5-1.4/0.75 ТЕАО 
18 in 1 3,800 cfm 115/208-230 V АС 7 hp 1 1725 6.0/3.0-29 ТЕАО 
1 3,800 cfm 208-230/460 МАС 1^ hp 3 1725 2.4-2.3/1.2 ТЕАО 
29 in 1 5,570 сіп 115/208-230 V AC. V hp 1 1725  6.0/3.0-2.9 ТЕАО 
1 5,570 cfm 208-230/460 VAC 1^ hp 3 1725 2.4-2.3/1.2 ТЕАО 
26 in 1 7,650 cfm 115/220VAC Тһр 1 1725 13.4/6.8-6.7 TEFC 
1 7,650 cfm 230/460 V AC 1 hp 3 1725 1.8/3.6-3.5 ТЕАО 
30 in 1 12,000cfm ^ 115/220VAC — Thp 1 1800 13.4/6.8-67 TEAO 
1 12,000cfm ^ 230/460 V AC 1hp 3 1800 1.8/3.6-35 TEAO 
34 іп 1 17,000cfm ^ 230/460 V AC 3 hp 3 1165  9.9-9.2/46 ТЕА0 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


PATTERSON 


THE AUTHORITY IN AIR MOVEMENT. 


Mounting Yokes and Brackets—For ceiling-mount 

only, yoke is required without additional mounting bracket. For floor, wall, or 
dock mounting positions, additional mounting bracket is needed along with 
yoke. Assembly hardware included. Brackets sold separately on Grainger.com®. 


FAN REQUIRED 
ONLY (MOUNTING 
Mfr. Item YOKE 
Model No. Item No. 
НІРТДА-С5 482/92 GALHO 
HIP14B-CS  482V93 GALHO 
НІРТВА-С5 482/94 GALH1 Ч 
HIP18B-CS 4821/95 6ALH1 = 
HIP22A-CS  482V96 6ALH2 
HIP22B-CS 482/97 6ALH2 6ALH2 
H26A-CS — 6ALF8 6ALH3 
H26B-CS — 6ALF9 6ALH3 
HIP30A-CS 787AV5 6ALH4 
HIP30B-CS  787AV6 6ALH4 482V96 
H34B-CS — 6ALG2 27183 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. 
Industrial Cooling Fans Details on page A1. 


i i i Dayton} 
Light-Duty Industrial Wall-Mount Fans pirmaster Dayton 


= Ball bearings Dayton—Fan heads feature locking tilt adjustment for direc- 
= Unassembled tional air flow. Bracket and secondary safety support cable 

= OSHA-compliant wire guards included. 

Fans cool light manufacturing areas, warehouses, and other Dayton Quiet-Design—Provide high-velocity air flow in 
dry, clean spaces where floor space is limited. settings such as schools, libraries, churches, offices, or other 


Airmaster—2HYH1 through 2HYH3 feature pull chain speed (шісі environments. Bracket and secondary safety support 
switch and yoke mount which attaches to any surface with 1 Cable included. 
bolt or lag screw. Other models include mounting bracket and 


safety cable kit. 
| Blade No. of Air Motor Motor Fan Mounting Cord Mfr. Item 
pia. узрел Flow Voltage HP RPM Amps Encl. Location Length Brand Model No. 
on-Oscillating _ к 5 Б a 
12in 3 1,300/1,550/1,855 cfm 115 V AC e hp 1500 0.5 ODP Ceiling, Wall 8ft _Airmaster Fan 78971 2НҮН1 
f i8in—2 2,460/3,480 cfm  120VAC 75 һр 1100/950 1.8/1.4 ОРАО all 9ft Dayton 6ALE7 БАГЕТ 
3  3,346/3,824/4,550 сїт 115 V AC % hp 1600 1.65 ODP Ceiling, Wall 8ft AirmasterFan 78972 2НҮН2 
20in-—2 -2,600/3,700 cim —— 120V AC У һр — 1200/1000 2.0/1.5 OPAO Ceiling, Wall 9ft Dayton 21740 21/99 
3 4,387/5,020/5,950 сїт 115 V AC % hp — — ODP Ceiling, Wall — AirmasterFan 78970 2НҮНЗ 
24 in —2 3,800/5,450 cfm — 120VAC %hp 1100/950 2.9/2.0 OPAO Ceiling, Wall gfi Dayton 2МА10 2МА10 
3 2,460/3,460/4,400 cfm 115 V AC % hp = = TEAO Ceiling, Wall -- AirmasterFan 71572 467423 
30 in —2 — 4,650/7,250cfm _ 120V AC 7 һр 1100/900 2.9417 OPAO Ceiling, Wall 9ft Dayton 1RWB4 1ВМ/В4 
БЕШ = 2,700/4,400/6,100 сіт 115 V AC 1⁄4 hp = = TEAO Ceiling, Wall —  AAirmaster Fan  CA30WC 21ВА6 
scillating 
18in 2 4,000/5,700 сїт — 120 V AC %hp 1100/925 2.0/1.5 ТЕА0 Wall 9 ft Dayton 13V401 13/401 
20i 2 5,100/6,200 cfm — 120 V AC Y5hp 1100/925 2.0016 TEAO Wall gfi Dayton 13V402  13V402 
24in 2 — 3,510/6,400 сіп — 115 VAC “hp 1100/850 2.8/2.1 TEAO Wall 10 Dayton 6ALFO  6ALF0 
3 2,460/3,460/4,400 cfm 115 V AC % hp 1100 3.2 TEAO Wall 15 Airmaster Fan CA240W 22UK96 
30 in 2 7,260/8,200 cfm ^ 115 АС %hp 1100/850 4.2135 TEAO Wall 10 Dayton GALF1 ӨЛІГІ 
4 З 2,700/4,400/6,100 cfm 115 V AC У hp = = TEAO Ceiling, Wall —  AirmasterFan 71582 462425 
uiet-Design __ B E Lm B р 
24in 3 2,280/4,320/5,030 cfm 115 VAC У һр 1025/880/480 2.0/1.6/0.6 TEAO Wall 10 Dayton 2RDZ8 28028 
30in 3 3,450/6,090/7,450 cfm 115 V AC %hp 1010/860/530 2.2/1.6/0.6 TEAO Wall 10 Dayton 2RDZ9 28079 


Standard-Duty Industrial Dayton W 
Wall-Mount Fans Ф SCHAEFER ОИ AA master 


Fans cool heavy manufacturing areas and other dusty or dirty Dayton—Fan heads feature locking tilt adjustment for directional 
environments with limited floor space. air flow. 115VAC models include 3-cond. power cord; others are 
hardwired. Bracket and secondary safety support cable included. 
= Ball bearings 

= OSHA-compliant wire guards 


Schaefer—Designed for agriculture, horticulture or indus- 
trial applications. Wall-mount units include mounting bracket. 
a Ball bearings 


» Zinc plated wire guards Dayton Quiet-Design—Designed to provide high-velocity air flow 
Big Ass Fans—55FF65 and 55FF67 have 360° rotation and in settings such as schools, libraries, churches, offices, or other 
40? tilt. 744H99 features an EC motor and 360? rotation. quiet environments. Bracket and secondary safety support cable 
326VG8 has an IP65 EC motor and an occupancy sensor. For included. 
cleaner, healthier air, find fans with lon Kits on Grainger.com. Airmaster Fan—Fans include a mounting bracket and secondary 
= OSHA-compliant guards, except 55FF68 safety support cable kit. 
= OSHA-compliant wire guards 
Blade No. of Air Motor Motor Fan Mounting Cord Mfr. Item 
Dia. Speeds Flow Voltage HP RPM Amps Encl. Location Length — Brand Model No. 


Non-Oscillating 


12 іп Variable 1,470 cfm 115/280 VAC Yo hp 1725 1.3/0.65 TEAO Wal 5ft Schaefer GVK12 6ALD4 
18 in 1 — 115 V AC Vs hp — — — Wal — Big Ass Fans F-SB1-0101L13534 55FF65 
20in 2 3,055/4,700 cfm 115 V AC Y hp 1075 0.94/0.66 TEAO Ceiling/Wall/Post 10 ft Dayton 7DC98 7DC98 
Variable 5,470 cfm 115/280 VAC — V5 hp 1725 3.8/1.9 TEAO Wal БН Schaefer GVK20 6ALD5 
1 6,000 cfm 208-230/460 VAC 7 hp — 1.1/2.2 TEAO Ceiling, Post, Wall — Dayton 216NU3 216NU3 
1 6,050 cfm 208 V AC v2 hp — 2.3 ТЕАО Ceiling, Post, Wall - Dayton 216NU1 216NU1 
24 in 1 6,050 cfm 277 V AC hp — 1.8 EAO Ceiling, Post, Wall — Dayton 216NU2 216NU2 
2 -3,800/6,100 cfm 115 V AC Vs hp 1075  3.38/229 TEAO Ceiling/Wall/Post 10ft ^ Dayton 7DD02 70002 
3 2,820/4,020/5,520 cfm 115 VAC ¥ hp — = EAO Ceiling, Wall —  Airmaster Fan 11725 15E707 
Variable 7,860 cfm 115/230 V AC һр 1725 4.8/2.4 TEAO a 5ft Schaefer GVK24 6ALD6 
1 9,450 cfm 208-230/460 VAC 7 hp = 1.1/2.2 TEAO Ceiling, Post, Wall — Dayton 216NU6 216NU6 
1 9,450 cfm 208 V AC Yo hp = 2.3 TEAO Ceiling, Post, Wall — Dayton 216NU4 216NU4 
1 9,450 cfm 277 V AC Ys hp — 1.8 ЕАО Ceiling, Post, Wall — Dayton 216NU5 216NU5 
30 in 1 = 240/480 VAC {hp = — -- ШЕ -- Big Ass Fans Ғ-5В1-0215113534 55FF67 
2 8,712/9,704 cfm 115 V AC Y hp 1075 3.70/3.12 TEAO Ceiling/Wal Fos 10 ft Dayton 7DD06 7DD06 
3 3,415/5,300/7,185 сїт — 115 VAC 7 hp — — TEAO Ceiling, Wall —  Airmaster Fan I-30W2A 15Е709 
Variable — 110-125 V AC 1317 7.9-10.5 ODP ІВеат, Wall ^ 10ft Big Ass Fans F-YJ1-0310L13S34 744H99 
Variable — 120 V AC Ys hp 1280 4.9 EAO Wal -- Big Ass Fans Ғ-АЕ1-3001113534 326VG8 
1 11,400 cfm 115/230 ҮАС hp 825 7/3.5 TEAO Wal 5 ft Schaefer GVK36 6ALD8 
744H99 1 11,690 cfm 115/230 V AC Фһр 825 7/3.5 TEAO Ceiling 5 ft Schaefer GVKC36 GALEO 
зіп 4 12600 cfm | 208-230460 VAC пр 1100 552, TEAOCeiling, Post, Wall NO, — Dayton 3PEH2 3PEH2 
2 8,100/12,600 cfm 115 VAC Yhp  1100/850 4.2/3.9 TEAO Ceiling, Post, Wall 10 ft Dayton 3PEG9 3PEG9 
d y EM — 115 V AC Vo hp — — — eiling — Big Ass Fans F-PV2-0601S34 55FF68 
uiet-Design 
18 in 3  1,805/2.113/2,600 cfm 115VA % hi 1125 1.41 ЕДІ Ма 15 ft Dayton 4PRW4 4PRW4 
X C Ур 0 y 
А іп ] Е „100 cfm 5 hi 1 a ayton 
қы 201 3 1,657/2,060/3,100 115 V AC Vs hp 1120 1.65 TEAO W 5ft D 4PRV9 4PRV9 
Ba ы 24 in 3 3,325/4,556/5,588 cfm 115 V AC "5 һр 1110/900/700 2.5 EAO Wal 15 ft Dayton 2WCG5 2WCG5 
i E in 3 4,463/6,259/8,402 сіт 115 VAC vs һр 1098/880/660 26  TEAO Wal 15 ft Dayton 2WCG1 2WCG1 
scillating 
in i ,500 cfm ^h 7/1. а ayton 
18i 2 2.900/4,500 cfi 115 V АС Yahp 1075/700 1.7/.1.6 TEAO Wi 10ft Day 7DC96 7DC96 
20 in 2 3,055/4,700 cfm 115 V AC YA hp 1075 2.25/0.51 TEAO Ceiling/Wall/Post 10 ft Dayton 7DD00 7DD00 
24 in 2 -4,460/6,400 cfm 115 V AC Yahp 1075/600 4.65/3.31 TEAO Ceiling/Wall/Post 10ft ^ Dayton 7DD04 7DD04 
3  2,820/4,020/5,520 cfm 115 V АС Ys hp = = EAO Wal --  Airmaster Fan 1-24-01М/ 15Е711 
30 in 2 8,674/9,612 cfm 115 V AC Yehp  1075/600 4.06/2.61 TEAO Ceiling/Wall/Post 10ft ^ Dayton DD08 70008 
ошер .3 3,415/5,300/7,185 cfm 115 VAC Vs hp = — EAO Wal --  Airmaster Fan 71566 15E713 
uiet-Design | 
18 in 3 1,805/2,113/2,600 cfm 115 VAC Ys hp 1125 1.41 EAO Wal 15 ft Dayton 4PRW2 4PRW2 
L 7 20 in 3  1,657/2,060/3,100 сіт 115 V АС Vs hp 1120 1.65 TEAO Wal 15ft Dayton 4PRV7 4PRV7 
33/4; 24 іп 3 3,125/4,356/5,387 cfm 115 V AC hp 1070/850/628 2.5 EAO Wal 15 ft Dayton 2WCG7 2WCG7 
< 30 in 3 4,063/5,859/7,996 cfm 115 VAC Ув һр 1045/789/561 2.9 EAO Wal 15 ft Dayton 2WCG3 2WCG3 
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HVAC & REFRIGERATION 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Industrial Cooling Fans 


High-Visibility Industrial Wall-Mount Fans 


= Ball bearings 
= OSHA-compliant 


= Non-oscillating 


= 115VAC 
Blade No. of 
Dia. Speeds 
24 in 2 
30 in 5 


Industrial Wall-Mount Washdown Fans 


= Non-oscillating 
= Ball bearings 


= Hardwired 
= OSHA-compliant 
wire guards 
Blade No. of 
Dia. Speeds 
Painted Steel 
20 in 1 
24 in 1 
30 in 1 
Stainless Steel 
20 in 1 
24 in 1 
30 in 1 


E 


Safety-yellow finish attracts attention to help prevent accidental 
damage to the fan. Fans include a 15 ft. extension cord, 3-posi- 


wire guards tion drop cord switch, and mounting bracket. 
Air Motor Motor Fan Mounting Cord Item 
Flow HP RPM Amps Encl. Location Length No. 
3,800/6,100 сїт “hp 1075/750  3.28/229 ТЕЛО IBeam, Post 2 70J28 
3,800/6,100 cfm hp 1075/750  3.28/229  TEAO Ceiling/Wall/Post 2ft 7DJ27 
8,712/9,375 cfm zhp 1075/750 3.7/312 ТЕА0 IBeam, Post 2ft 70J32 
8,712/9,375 cfm — V^ hp 1075/750 —3.7/312  TEAO Ceiling/Wall/Post 2ft 70231 


Eon 


Can be hosed off or pressure washed during cleaning in areas that require regular washdowns. 
Fan heads tilt and lock to direct airflow. Secondary safety support cable included. 


Painted Steel—Primer and white paint finish Stainless Steel—Approved by the USDA and 


on motor. Conduit box included. NSF for food zones. Motors comply with BISSC 
Standard for waterproof motors. 
Air Motor Motor Fan Mounting Item 
Flow Voltage HP RPM Amps Encl. Location No. 
4,750 cfm 115/230 V AC hp 1100 2.9/1.5 TEAO Wall 1VCF9 
6,849 cfm 115/230 V AC hp 1100 3.6/1.8 TEAO Wall 1VCG1 
10,050 cfm 115/230 V AC Yehp 1100 4.3/2.3 TEAO Wall 1VCG2 
2,670 cfm 115 VAC Vshp 1600 1.08 TENV Wall 2LYWA 
5,220 сїтї 115/230 V AC Yhp 1075 3.28/1.68 TENV Wall 2LYW5 
8,800 cfm 115/230 V AC Yehp 1075 3.7/1.88 TENV Wall 2LYW6 


Hazardous-Location Industrial Wall-Mount Fans 


a Non-oscillating 


= Motors only are UL Listed (E29183) for 
Class 1, Div. 1, Group D, and Class Il, Div. 
1, Groups E, F, and G hazardous locations 


= Ball bearings 


ELS 


Resist sparking to reduce the risk of ignition when cooling areas with flam- 
mable or explosive vapors, gases, or dust. Designated for use in specific 
hazardous atmospheres as defined under Article 500 of the National 
Electrical Code (NEC). Multi-position wall bracket and secondary safety 


support cable included. UL Listed conduit box supplied for hardwiring. 


1VCF9 


= Hardwired . . WARNING: Fan not appropriate for use where paint residue can accumulate on motor 
= OSHA-compliant wire guards or blade. 
Blade No. of Air Motor Motor Fan Mounting Item 
Dia. Speeds _ Flow Voltage HP RPM Amps Encl. Location No. 
24 in 1 5,486 cfm 115/230 V AC YA hp 1140 6.0/2.9 TEFC Wall 1VCH1 
30 in 1 10,937 cfm 115/230 V AC 34 hp 1140 7.0/3.5 TEFC Wall 1VCH2 
36 in 1 12,500 cfm 115/230 V AC 34 hp 1140 7.0/3.5 TEFC Wall 1VCH3 


a Е а Dayton} 
Corrosion-Resistant Industrial Wall-Mount Fans 


= Non-oscillating and ventilating livestock buildings to 1ZCN7 апа 1ZCN8 feature OSHA- 
Withstand exposure to moisture to allow prevent heat stress in animals and compliant wire guards. 
operation in wet or humid areas without reduce the buildup of moisture, manure — 49YW49 to 49YW51 feature wide- 


damage to the fan. Indoor uses include 


gases, pathogens, and dust. Also used aS spaced wire guards to help prevent 
outdoor fans for cooling people in pool 


regulating temperature in greenhouses ( р ) clogging. 
to optimize plant growth areas and other high-moisture locations. 
Blade No. of Air Motor Motor Fan Mounting Cord Item 
Dia. Speeds Flow Voltage HP RPM Amps Encl. Location Length eludes No. 
ғ Hooks & 
18 in 1 u 2,875 cfm 115 VAC shp 1650 1.2 TEAO Ceiling 10 ft Mounting Chains 1ZCN7 
B 3  1,500/1,700/1,850cfm 115 VAC ў һр 1550 0.9. 75 Ceiling, ІВеат, Wall 98 ^ Mounting Accessory 49YW49 
20 in 3 1,850/1,700/1,500 cfm 115/230 V AC Viohp 1700 1.0/5 100 Ceiling, IBeam, Wall 9 ft. Mounting Accessory 49YW50 
m Hooks & 
24 in 1 6,400 cfm 115VAC Yhp 1100 2.8 TEAO Ceiling 10 ft Mounting Chains 1ZCN8 
3 3,450/3,790/3,850 cfm 115/230 V AC. %һр 1725 3.5/1.7 336 Ceiling, IBeam, Wall 9ft Mounting Accessory 49YW51 


High-Velocity Industrial Wall-Mount Fans 


= Ball bearings 
= OSHA-compliant 


High-rpm motor and tubular housing push air at high speeds over long distances. 
1-phase fans have 12-ft. power cord; 3-phase fans are hardwired. For a 75° sweep, add 


wire guards optional Oscillator Assembly 13F720, available at Grainger.com®. 
WITH WITH 
MOUNTING MOUNTING 
YOKE & WALL/ WITH YOKE & 
CEILING CEILING DOCK 
MOUNTING SUSPENSION MOUNTING 
BRACKET BOLTS BRACKET 
Blade No. of Air Motor Motor Item Item Item 
Dia. Speeds Flow Voltage HP Phase RPM Amps Encl. No. No. No. 
10in 2 600/800 сіт 115 V AC Yehp 1 1300/1550 0.8 TEAO 349JV1 — — 
14 in 1 2,600cfm 115/208-230V AC Яһр 1 1725 2.8/1.45-1.4 TEAO 73700 747111 1122 
1 2,600 сїт 208-230/460 VAC Yhp 3 1725 1.5-1.4/.75  TEAO 14101 14112 14123 
1вїп 1. 9:800cfm 115/208-230 АС һр 1 175 60/3029 TEAO |  7J702 73713 73724 
1 3,800cfm 208-230/460 V АС һр 3 1725 2.4-2.3/1.2 ТЕАО 14103 1J114 713725 
22 in 1 5,570 сіт 115/208-230V AC Яһр 1 1725 6.0/3.0-2.9 TEAO 73704 74115 - 
1 5,570 сіт 208-230/460 V AC hp 3 1725 2.4-2.3/12 ТЕАО 14105 73716 = 
26 in 1 7,650 сїт 115/208-230 V АС 1 hp 1 1725 13.4/6.8-6.7 ТЕРС 14106 74117 - 
а 1 7,650сіт 208-230/460VAC 1hp 3 1705 18/36-35 TEAO | 1707 74118 - 
34 іп 1 17,000 cfm 208-230/460 V АС 3 hp 3 1165 9.9-9.2/4.6 TEAO 73710 1121 — 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


1ZCN7 


HVAC & REFRIGERATION 
Industrial Cooling Fans 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


ee 
Light-Duty Industrial Mobile Floor Fans 


a Ball bearings Portable Tilt Carriage Kits—Kits provide support 
a OSHA-compliant wire guards for the fan head while allowing it to be angled for 
Fans cool light manufacturing areas, warehouses, directing airflow. They can be rolled between loca- 
and other dry, clean spaces. tions using the wheels or casters originally supplied 


with the fan. 
Light Duty—Move high volumes of directed airflow diis 


at low velocity. 


QM] зоикс2 


Ceiling Mount Kit—Allows fan heads to attach to 


a wall, ceiling, or post for circulating air right wher 
Light-Duty Quiet-Design—Provide high-velocity air ИР "M 3 de 


ipis : i : . it's needed. 
flow in quiet settings. Fan head tilts to direct air flow. 
39UK54 

Blade No. of Air Motor Motor Cord Item Item 

Dia.  Speeds Flow Voltage НР RPM Amps Encl. H w D Length No. For Use With No. 
Light-Duty Portable Tilt Carriage Kits 

24 in 2 4,150/6,200 сїт 115 V AC һр 1100/850 3.6/3.2 OPAO 27 № іп 27 “іп 20in  10ft 390К52 39UK52 39UK54 

30 in 2 7,070/9,700 cfm 115 V АС % hp 850/750 5.2/4.2 ОРАО 33 in 33in 21in 10ft 390К53 39UK53 39UK57 

36 in 2 9,200/12,550 cfm T15VAC Y^ hp 750/650 5.2/4.9 OPAO 39іп 38 72 іп20 “іп 10ft  39UK56 390К56 39055 

42 in 2 _12,500/16,800 cfm — 115 V AC Yi hp 850/750 7.960 ОРАО 447 п 44 3 1п20 іп 10ft 45LW12 45LW12 45LW13 
Light-Duty Quiet-Design р j Қ Ceiling Mount Kit 

4 in 3 2,280/4,320/5,030 сіт 115 V AC Y^ hp 1025/880/480 1.8/1.51 ТЕАО 28%in 27in 12in 100 бАбҮ9 39UK52. 39UK53, 39UK56, 45LW12 450015 
30 in 3 3,450/6,090/7,450 cfm 115 V AC 7 hp 1010/860/530 1.8/1.4/1 ТЕАО 36711 33 %іп12 йіп 8ft бА070 > | | 


ШАЙ QDeicassrans ө SCHAEFER Lairmaster 


Standard-Duty Industrial Mobile Floor Fans 

= OSHA-compliant wire guards BIG ASS FANS SCHAEFER 

Fans cool heavy manufacturing © 55FF66—has 360° rotation and = Maintenance-free PSC motor 
areas and other dusty or dirty 40° tilt. Features ball bearings » Sealed ball bearings 
environments. and a rolling pedestal mount for Drum-style fan has stacking tabs 


DAYTON 
= Ball bearings 


mobility. For use in unconditioned 
Spaces, areas with low ceilings and 
obstructions, long, narrow aisles or 


and cart with rubberized wheels 
and a grounded cord. 


AIRMASTER FAN 


Fans move high volumes of 
directed air flow and tilt 360°. 
31XL41 and 31XL42 have 
maintenance-free brushless DC EC 
(electrically commutated) motors; 


rooms, and harsh environments. 
699W08—has a quiet, energy- 
efficient direct-drive motor and 

double-sealed ball bearings. Fits 


= Sealed ball bearings 
Maintenance-free EC (electrically 
commutated) IP56 motor. Includes 
a handle and cord wrap on each 


ае others have PSC. All fans include d Bees iuis s id side, 8" rubber wheels, and locking 
cord wrap, handle, and 7" rubber 181965 on both sides, and Indoor Casters, 
wheels outdoor rubber wheels. 
Blade No. of Air Motor Motor Cord Mfr. Item 
Dia. Speeds Flow Voltage HP RPM Amps Encl. H Ww D Length Brand Model No. 
Belt Drive 
36 in 2 9,000/14,000 cfm 120 V AC ihp 1100/800 7.9/6.0 ОРАО 42 іп 4біп 23in 9ft Dayton 1YNW7 1YNW7 
02 in з 2 10,000/18,000 cfm 120 V AC ihp 1100/800 7.0/6.0 OPAO 479віп 51 /віп 22 %in 9ft Dayton 1YNW8 TYNW8 
irect Drive 
18 in 1 — 115 V AC Ys hp Big Ass Fans F-SB1-0101L9S34 ^ 55FF66 
24 іп 2 3,600/5,800 сїт 120 V AC hp 850/700 3.92.6 ОРАО 28in 54йИіп i7in 9ft Dayton 1YNW3 ТҮММІЗ 
24in Variable 7,000 сіт 115 V AC У һр 250/200 0.1/3.1 TEAO 31Йіп 30 ein 13 іп 9ft Dayton 31XL41 31XL41 
30 in 2 4,700/6,900 сїт 120 V AC Php 860/72 3.9/25 (ОРАП 25 іп  39in 20 in 9ft Dayton TYNW4 TYNW4 
36 in 2 8,350/12,250 cfm 120 V AC Yehp 850/750 5.3/4.7 ТЕАО 40%7віп  46in | 20%іп 9ft Dayton 1YNW5 1YNWS 
36 in 2 10,900/16,600 cfm 115 V AC Yohp 1075/850 5.2/25  TEAO  39%in 40%in 19%in 12ft Schaefer VKM36-2-B-O — 33TD77 
36in Variable 15,000 cfm 115 V AC У һр 150/850 0.2/5.2 /ТЕАО 45 іп 42іп 20іп 9ft Dayton 31XL42 31XL42 
42 in 2  9,000/15,000 cfm 120 V AC У һр 825/600 5.549 ТЕАО 46%ein 51%in 20 %in 9ft Dayton 1YNW6 1YNWG 
42in Variable 1,525/15,250 cfm 115 to 120 V AC Thp 466 45 TEFC 49 in 45 in 22in 10ft —Airmaster Fan EC42DD 205604 
72in Variable — 110-125 V AC % hp 291 47 ODP Big Ass Fans F-BJ1-0601 699W08 


ЕДЕН @aicassrans 
Outdoor High-Visibility Industrial Mobile Floor Fans 


= Sealed ball bearings Dayton—Fans move air in outdoor Big Ass Fans—Quiet, energy-effi- 
= OSHA-compliant wire guards environments, such as construction sites, cient, high volume/low speed (HVLS) 
Water-resistant fans have a safety- athletic fields, and open-air loading docks. fan. Typically used for event spaces 
yellow finish that attracts attention to Water-resistant motors have automatic and work areas. Features 360? head 
help prevent accidental damage to the thermal overload protection. Equipped with rotation with 16 selectable cage 
fan. Commonly used for cooling high- tubular steel frame, 8" dia. rubber wheels, positions. Washdown design for 
traffic areas where forklifts and other and sturdy tilting wheel kit for directing air easier cleaning. 

vehicles are used as well as low-light flow. Units feature 4" base feet, built-in 


areas where fans may be difficult to cord wrap, and handle. Foot and wheel 
assembly is required. 


See. 
Blade No. of Air Motor Motor Cord Mfr. Item 
Dia. Speeds Flow Voltage HP RPM Amps Encl. H w D Length Model No. 
Dayton, Outdoor 
24 in 2 3,600/5,800 cfm 120УАС һр 850/725 34/22 TEAO 32in 32in 15in 9ft 2RDZ1 28071 
30 in 2. 4,700/6,900 Іт 120УАС6 У һр 850/700 34/24 ТЕА0 39in 36in 15in gft 2RDZ2 28072 
36 in 2 8,350/12,250 cfm | 120VAC һр 825/650 5.3/4.9 TEAO 43in 43in 15in 9ft 2RDZ3 28073 
699W07 42 in 2 9,000/15,000 сіп —120VAC 7 һр 850/700 5.3/4.6 TEAO 50in 50in 20in  9ft 28074 28074 
Big Ass Fans, Indoor/Outdoor 
96in Variable = 110-125 VAC % hp 180 12 ODP =Ú бас = —  F-AG2-0801 699W07 
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HVAC & REFRIGERATION 
Industrial Cooling Fans 


Dayton 
Multifan 22 


Corrosion-Resistant Industrial 
Mobile and Stationary Floor Fans 


= OSHA-compliant wire guards 

Fans withstand exposure to moisture to allow 
operation in wet or humid areas without 
damage to the fan. They have a totally 


Dayton—Fans feature nonskid legs, 
rubber wheels, and large handle. 
a Ball bearings 


Multifan—Models can also dry carpet. 


enclosed motor to keep out water and debris. — Sealed ball bearings 


Blade No. of Air Motor Cord Mfr. Item 
Dia. Speeds Flow Voltage НР RPM — Amps H Ww D Length Model No. 
Dayton, Mohile 
36 in 1 12,800 cfm 120 МАС “hp 830 5.3 39in 38іп 19%in 10ft. 6ALE5 GALES 
148 in 1 21,000 cfm 120 V AC 1hp 850 8.7 52in 51 %in 21in  10ft. 6ALE4 6ALE4 
Multifan, Stationary 
16 in 1 3,250 cfm 120V AC “hp 1600 2.66 20%іп 20'^in 17 “іп 10ft. B4E4003M11100P 2ЕТ23 
20 in 1 4,800 cfm 120VAC “hp 1600 36 24%іп 24 “іп 17 “іп 10ft. B4E5003M11100P 2ЕТ28 


@рАттЕНЗОМ 
High-Velocity Industrial Mobile Floor Fans 


» Ball bearings 1-Speed Fans—Fans include a mobile tilting 
в OSHA-compliant wire guards pedestal with wheels (except 7J736 has a 


High-rpm motor and a tubular housing push air at higher Pedestal base). 

speeds over longer distances than fans with a standard 3-Speed Fans—Used for people and process 
open-housing design. Provide more coverage than a typical cooling and general air circulation. Units have 
industrial fan for cooling long aisles and large areas in 6" casters and easy-to-grip handle. 
warehouses and manufacturing plants. 115VAC models 

include factory-wired 12-ft. cord with plug. 3-phase 

models require hardwiring. 


Blade Air Motor Motor Item 
Dia. Flow Voltage HP Phase RPM — Amps Encl. Ht w D No. 
1-Speed Fans with Mobile Tilting Pedestal 
14in 2,600 cfm 115/208-230 VAC 4 hp 1 = = TEAO 20in 20in — 7726 
2,600 сіт 208-230460 VAC hp 3 — — TEAO 20іп 20in - 71727 
18 in 3,800 cfm 115/208-230V AC 7 һр 1 1725 6.0/3.0-29  TEAO  24in 24in 16іп 7Ј728 
3,800 cfm 208-230/460 V АС V^ hp 3 — = TEAO  24in 24in -- 7729 
22 in 5,570 cfm 115/208-230 V AC ^ hp 1 1725 6.0/3.0-29 TEAO  29in 29in 16in 7J730 
5,570 cfm 208-230/460 V AC Уһр 3 1725 24-2312 TEAO  29in 29in 16іп 7J731 
26 in 7,650 cfm 115/208-230V AC 1hp 1 1725 13.4/6.8-6.7 TEFC 33іп 33in 18%in 7732 
7,650 cfm 208-230/460 V AC 1hp 3 1725 1.8/3.6-3.5 TEAO 33in 33in 18%in 7J733 
34 in 17,000 cfm 208-230/460 VAC 3hp 3 1165 9.9-9.2/46 ТЕАО 43 7% іп43 7 іп25 “іп 7J736 * 
3-Speed Fans with 6" Semi-Pneumatic Casters 
30 in 6,200/6,800/7,500 cfm 115 V AC Vb hp 1 1725 5.8/5.25/5.2 ODP 37in 37in 15 Жіп 13F723 
34 іп 8,700/9,200/10,000 cfm 115 V AC Vb hp 1 1725 5.6/4.8/4.6 ODP 43 %in43 /^in14 ?4 in 13F724 


* Pedestal base, no wheels. T Fan height, without mobile tilting pedestal. 


$ POWER BREEZER 


Portable Misting Coolers 


= 85-gal. water capacity 

1 Oscillating head 

1 Integrated water tank 

Circulate atomized water vapor that mixes with 
surrounding air to cool and humidify it. Coolers help 
regulate temperatures to protect workers from heat 
stress and reduce the risk of damage to machinery 
and products. They require no filters, no connection 
to ductwork, and have a large tank that supplies 
water for spot-cooling indoor production lines and 
warehouses or outdoor sporting events and festivals. 
Locking casters ease maneuverability from room to 
room. Optional ducting 55MU73 helps direct cooling 
mist to specific areas where it's needed. 


55MU73 
Ducting Only 


Blade No. of Cooling Air 
Description Dia. Speeds Cap. Flow Voltage H 
Power Breezer Mach 4+ 23 in 8 30,800 BtuH — 910 ft. 22 mph; (220 ft. 14 mph; 240 ft. 7 mph 110VAC 73 ^in 
Power Breezer Max+ 23 in 8 65,600 BtuH (010%. 22 mph; 920 ft. 14 mph; 940 ft. 7 mph 110V AC 73 % in 
Power Breezer Titan 23in 8 126,500 BtuH @10 ft. 19 mph; @20 ft. 11 mph; 940 ft. 6 mph 110VAC 73 ^in 


Description 
Ducting for Power Breezer Mach 44 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing 


6ALE4 


т; 


| Ni 


2FTZ3 


13F723 


788N80 


Mfr. Item 
w Std. Model No. 
29% in ETL, MIL-STD 810H, NOM, OSHA  PB4BASE 1788М80 
29%in ЕТІ, MIL-STD 810H, NOM, OSHA PB4MAX 788N81 
29%in ETL, MIL-STD 810H, NOM, OSHA РВАТІТАМ — 788N79 
Mfr. Item 
Model Мо. 
600-070-A 55М073 
апа МОВЕ 2921 


HVAC & REFRIGERATION 
Industrial Cooling Fans 


Find more Industrial Ceiling Fans on Grainger.com® 


AVES: 


Industrial 


Ceiling Fans 
= 120VAC 

a Plastic blades 

a 18" downrod 


56FJ70 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


488V19 


Fans combine a traditional ceiling fan appearance and an industrial-duty build for circulating air in manufacturing plants and large commercial settings. Made of 
heavier-gauge materials than decorative office or residential ceiling fans. A mounting bracket is included for attaching to a ceiling. 488V20 includes a 3-speed wall 


control. Optional adjustable fan controls sold separately, this page. 
Additional ceiling fans available on Grainger.com. 


Max. 
Piada w of Air Mounting Housing No. of Mfr. Item 
Speeds Flow RPM Amps Reversible Height. Color Blades Model No. 
Light-Duty Indoor Industrial Ceiling Fan. Й 3 E й п Я 
60 in 3 619 cfm 258/154/108/80 RPM 0.97 A No 30 ft White 3 INDC600DP 488V20 
Light-Duty Indoor/Outdoor Industrial Celing! Fans. Series EMoisture Resistant К = az DM E e p dem 
Variable 28,000 cfm 320 RPM 0.7 À Yes 21 ft Black 3 INDBS6MRALPB 56Ғ/70 
Variable 5, i cfm . 280 RPM 07А Yes 30 ft Black 3 INDBGOMRALPB — 56FJ71 
Light Duy Indoor/Outdoor Industrial Ceiling Fans ES р E ERE қақтан ў Sacer ony ae 
Variable 28,000 cfm 320 RPM 0.7А Yes 21 ft White 3 INDBS6MR4LP 488/19 
$i in Variable 5,797 cím 280 RPM ТТА Yes 30 ft White 3 INDBGOMRALP 488/24 
~ 
— 55KR39 
< an 
- 493285 
ee 
@oicassrans 


Industrial HVLS (High-Volume 
Low-Speed) Ceiling Fans 


a Variable speed creating disruptions and generate 
= Reversible gentle airflow, making them ideal 


= Aluminum airfoil blades 

= Wall-mounted keypad 

= Fire control panel integration 
Feature long, specialized blades 
that move large volumes of air 
while rotating at a low speed. 
Operate with minimal noise to avoid 


“ae 


Dia. Voltage Phase RPM Amps 
8ft 200to240VAC 3 191 REMC 5| 
12ft 200 ї0 240VAC 3  135RPM 5A 
16ft 200 to 240VAC 3 98 ВРМ 81А 
20ft 200to240VAC 3 76RPM 81А 


for cooling athletic facilities, retail 
spaces, garages, and factories. 

Sealed industrial-grade motor and 
gearbox to withstand harsh conditions. 
Controller has onboard NEMA 4X VFD 
to eliminate RFI/EMI noise. Include a 
mounting bracket. Additional models 
available on Grainger.com. 


Max. 


Mounting No. of "i rem 
Height Blades 
1010458. = F prozi RSS aosta 
10 to 2 ft F-PF62-1203934X2 493785. 
10 to 45 ft 6 _F-PF62-1603S34X2 493786 | 
1010458 6 Ғ-РҒ62-2003534565Х2 493287 


Adjustable Fan Controls 

= 120V 

Use with Dayton and other compatible speed-controllable commercial and indus- 
trial ceiling fans. Controls fit single gang box. 


Note: When any solid-state motor speed control is used, a humming noise may be present in fan on 
low speed. This hum in no way affects fan operation and is acceptable in most industrial installations. 


Max. Plate D Item 
Description Amps Color im. B i ) (п. Brand No. 
3A ilver 470 in JA in віп ayton 22РР72 
Rotary Fan Snoad 8A Black/Silver 4 % in 2 a in {in Dayton 22PP73 
а 12A Black/Silver 4%in 4%in 17% іп Dayton 22РР74 
Rotary Fan Speed 
Control with Forward/ 5A Silver 5in 3in 2in VES 5NRA4 


Reverse Switch 
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Industrial Low-Profile 
Blower-Style Ceiling Fans 


= Single-speed 

a 12%"H x 35"W x 18%46"D 

= 60dBA 

Quiet, compact fans require less space than other industrial fans and 
allow for more headroom in distribution and fulfillment centers. Double 
blower evenly distributes two columns of air to cool the area. Mounting 
bracket included; 55KR41 also includes a 10-ft. pigtail. 


Air Mfr. Item 

Flow оаа ВРМ Amps Model Мо. _ 
3,075 сїт 120 V Аб 1725 42 DB-A 55KR39 
3,075 сіт 460 V AC 1725 0.5 DB-B 55KR40 
3,075 cfm 277 V AC 1725 24 DB-C 55KR41 


22PP73 


5NRA4 
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HVAC & REFRIGERATION 


id 


Non-Oscillating 
Office Pedestal Fans 


= 3-speed 

= 120VAC 

= OSHA-compliant guards 

= 9-ft. power cord 

Fixed fan head to focus cooling on one area in 

clean, dry environments. The fan head can adjust 

to point in any direction and will remain that 

way until manually readjusted. Pedestal height is 

adjustable. Wheeled base provides portability. 
Blade Air 


Dia. Flow H w Color No. 
16 in 1800/2100/2450 сіт Adj 48 to 58 in 20 in Black 2LY94 
20 in 2700/3150/3650 cfm Adj 52 to 62 in 24 in Black 1ANZ7 


Я, е Ki 
Ventilation Products ml © 


id 


Office Floor Fans 

= 3-speed 

= 120VAC 

= OSHA-compliant guards 

Wide support base resists tipping over, 
even when bumped. Lightweight and 
portable to carry where needed. Heads 
can be tilted and positioned to direct 


Floor or Wall-Mount—3GXW8 
includes multifunction remote control. 
3GXW8 and 4CH68 have a carrying 
handle with wall-mount option built 
into base. 19RR53 includes remote 
control and wall-mount plate. 


Floor, Wall-, or Ceiling-Mount— 


air flow. Fans include a wall and ceiling 
bracket. 
Blade Air Cord Mfr. Item 
Dia. Flow H Ww D Length Brand Model No. 


Floor or Wall-Mount 
20in 1570/2055/2470 сіт 24 %win6%in — 6% 
20in 1570/2055/2470 cfm — 24% in 634 in 
20in 2460/2590/2815сіт = 22in 7in -- 6%. 
Floor, Wall-, or Ceiling-Mount 
12in 600/800/1050 cfm 14іп 16in біп 9% 


Air King — 9505 — 3GXW8 
AirKing 9500 4CH68 
Dayton 198853  19RR53 


| 
o 
= 


Dayton 21790 21/90 
Dayton — 2lY91 21У91 
Dayton 21Ү82 21Ү89 


16in 1800/2100/2450 сіп 19іп 22іп 10in 9ft. 
20in 2700/3150/3650 сіп 24іп 24in 10іп 9ft. 


Ventilation Products. 

: 
Office Box Fan 
and Stand 


Box Fan—Slim square housing requires 
minimal floor space with a built-in handle 
for carrying and repositioning. Chemical- 
resistant 5-blade propeller. Ships fully 
assembled. 

= 120VAC 

= OSHA-compliant guards 

= 6-ft. power cord 


Roll-About Fan Stand—Allows fan to be 
raised 26" or 28" off the floor. Locking tilt 
adjustment allows the fan head to rotate 
360? to direct air flow. Fan not included. 


(Fan & Stand 
Sold Separately) 


Blade Air Mfr. Мет 
Description Dia. Flow H w L Model No. 
3-Speed Box Fan 20in —1463/1900/2163 cfm 22 v» in 696in 21%" 9723 4CH71 


Roll About Stand with 4" wheels 4Тіп 20іп 24in 9701 4CH70 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Office & Desk Fans 
Ventilation Products Ү > 
H H ү Y 
Oscillating t€; 
Office Pedestal Fans UO 
» 3-speed 4 
= 120VAC 
= OSHA-compliant guards 48РҮ05 4CH63 
» 6-ft. power cord | 
Pivoting fan head turns 90? from side to 
Side to blow air over a wide area in clean, 
dry environments. The fan head can also 
be locked in a fixed position for targeted — 
cooling. Adjustable-height pedestal. 
2EKZ1 and 2EKZ2 include remote control. 
Blade Air Mfr. Item 
Dia. Flow H w Color Model No. 
i6in 1000/1345/1555 сіт 52іп 18іп Gray 9546 2ЕК71 
16in 1220/1420/1580 сіп 53⁄4in 18in White with Gray Accents 9126 40945 
18in 1360/1680/1955 сіп 50 in 20 %4 in White 9880 2ЕК72 
18in 1380/1680/1950 сіп 53%іп 20 7 in Black 9118 48РҮ05 
18 in —18 in 13801680/1950 іт 54210 20%in Ме 919 _4CH63 _ сіп 54%іп 20%in White 9119 4CH63 
2ЕК24 24862 2bEKZ5 2EKZ3 
T 
4 


Ventilation Products. ing 


Oscillating T» 
Office Tower Fans 


Tall, slender fans can fit into corners 


= 3-speed = OSHA-compliant guards : : : 
» 120VAC = 6-ft. power cord and tight Spaces to provide cooling 
while taking up minimal floor space. 
Air Mfr. Item  Wide-area oscillation for full-room 
Flow H М Model No. coverage. Include multifunction 


325/400/450 cfm 36 іп 11%in 9210 2ЕК74 
250/285/325 cfm 38in 12in 9519 24Ү862 
430/485/540 cfm 43in 13in 9554 2ЕК75 
220/310/390 cfm 53in 14 іп 9535 2ЕК73 


E 


Mobile Office 


remote control and electronic timer. 
2EKZ5 features an air-purifying 
ionizer function. 


Floor Fans 

with Wheels 

= 3-speed = OSHA-compliant 

= 120VAC guards 

= Locking tilt = 9-ft. power cord 
adjustment 


Fans can be easily rolled from one location 
to another wherever cooling is needed. Wide 
support base helps keep them from tipping 
over, even when bumped. 


Roll-About Stand—Tiltable fan is positioned 
on included stand approx. 4 ft. off the ground 
for optimal air movement and mobility. 


Mobile ТІН Carriage— Blade Air Item 


Б К Dia. Flow H М D No. 
Lightweight fan can be Roll-About Stand with 4" Wheels = 
tilted 360° to direct air 18in 2050/2330/2650 сіп 48in 26in 25in 2LY93 
i 24in 4200/4550/4950 сіт 52іп 34in 29in 21/92 
where it's needed. Includes -Monite Tiit Carriage with 4" Plastic Casters 
a carriage with handle for ^ 24in ^ 4200/4500/4950cím 29іп 30in 15in 2МА11 
mobility. 30 in  5050/5/50/6200cfm  36in 37in 15in 2МА12 
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Office & Desk Fans 


| Ventilation Products 


CLIP-ON 


compliant. 


Air King—1EFV9 has a swivel- 
action base that allows pivot and tilt. 
Base is removable for desktop use. 
6C507 has tilting head. 

= OSHA-compliant guards 


Treva/02Cool—Healthcare fan is 
treated with an antimicrobial. Model 
rotates and pivots. FCC and RoHS 


Dayton—Can be used as a clip-on 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


(+ 
. о2соог 


ші 


Treva/02Cool—Healthcare fan 53KJ55 is 
treated with an antimicrobial. Model tilts 
and folds. 53KJ57 operates with batteries 
or included AC adapter. Both are FCC and 
RoHS compliant. 

DESK 

= OSHA-compliant guards 

Fans oscillate 90° or lock in position. Tilting 
head. 

PIVOTING 

= OSHA-compliant guards 


Desk Fans 


or table fan. А 
4СН69 has 360° rotating head; 4TM65 has 
COMPACT cord wrap and 112? rotating head. 357832 
hir King includes a remote control. 
mE » OSHA-compliant guards 
Blade No. of Air Cord Fan Mfr. Item 
dia Speeds Flow Fan Power Source Length Voltage H Ww Brand Model No. 
ір-0п 
Non-Oscillating 
Twin 2 30/35 cfm Plug-In 6 120VAC 18 йіп 8in Air King 9406 _ 1EFV9 
5in 2 159/82 cfm Battery Operated — — 12%іп 2%іп  Treva/O2Cool FC05807  60NH71 
біп 2 90/190 сіт Plug-In 6 120VAC 11 %in 7¥%in Air King 9145 6C507 
біп 2 200/342 сіт Plug-In 6 120VAC 10 in 7 іп Dayton 410095 410095 
Compact 
Oscillating Е 
1%in 47/56 сіт Plug-In 6 120VAC 14% 4Win Air King 9400 1EFV8 
53KJ57 Jin 2 410/490 cfm Plug-In 6 120VAC 16%in  8Yéin Air King 9154 40523 
Non-Oscillating j 
ЗЇП 116/144 сїт Plug-In 6 120VAC 6%in 5 біп Air King 9904 2EKZ8 
3%in 1 32 сіт USB 4 5VDC 6in 534 in = 38HX82 38HX82 
Зет 1 32 cfm USB 4 5VDC 6 in 53, in — 38HX83 38НХ83 | 
5in 2 235/153 cfm Battery Operated No Cord 3VDC 6 %in 4% in  Treva/02Cool FD05805  53KJ55 “ 
6in 2 90/190 cfm Plug-In 6 120VAC 9%іп 73^ in Air King 9146: 46796 
ne 2 N/A Battery Operated -- 9VDC 12%in  3%in  Treva/O2Cool FD10802A 53К/57 * 
esl 
Oscillating 
12 in 3 620/780/930 cfm Plug-In 6 120 V AC 19 in 10 іп Air King 9102 4DA35 
4CH69 RU Ш 3 1330/1500/1710 cfm Plug-In 6 120VAC 220іп 12 in Air King 9106 4DA36 
ivoting 
Non-Oscillating 
9 in 2 365/435 cfm Plug-In 6 120 V AC 13 in 5 in Air King 9525 4CH69 
352832 9 in 3 520/610/700 cfm Plug-In 6 120VAC 13 “in 6 іп Air King 9530 4TM65 
12in 3 570/720/840 cfm Plug-In 6 120VAC 15 Yin  1596in Air King 9637 357832 


* Batteries not included. 1 38HX82 is white; 38HX83 is black. 


Office Wall-Mount Fans 


= 3-speed 
= 120VAC 


Я, е Ki 
Ventilation Products mil © 


= OSHA-compliant guards 
= 6-ft. power cord 


Fans have an oscillating head that circulates air throughout a 
room. Include bracket for securing to a wall in busy areas or 
tight spaces. Rotary knob and pull cord operation. Impact- and 
chemical-resistant polypropylene propeller. 406D83 and 406D82 
include a remote control. 2EKZ7 has push button and remote 
control and a 7 /^-hr. timer. 


45PD94 


We carry Decorative Ceiling 
Fans on Grainger.com 


Decorative office ceiling fans have blade materials and housing 
finishes that provide an attractive alternative to industrial 
ceiling fans in offices, residences, and other light-duty settings. 


Blade Air Mfr. Item : h à : 
Dia Flow H W — Model No. They provide cooling without taking up floor space and rotate 
12 іп 700/800/940 сіп 20%іп 14 4in 9012 46630 à i i 
16 in 1000/1250/1350 cim 212117 18 in 9650 406183 4CH64 at low speeds to regulate temperature without disrupting Work 
16in 1140/340/480сіт — 18in — 18in 9046 2077 areas. Fans can mount flush to the ceiling using the included 
16in 1190/1380/1510 сіп 22%іп 14in 9016 46631 
18in 11/0/1520/1970cfm — 23in 15 in 9018 ACH64 bracket, or they can be suspended from a downrod. Go to 
18 іп 1350/1540/1800cfm 22 %in 20%in 9850 406082 Grainger.com and search for "decorative fans". 
= = —— EN Office Window Fans mun 
ZA = 120VAC 2ELA2—Manually reversible twin fan has expander panels 
Se" = Manual controls for a custom fit. Includes snap-on feet for table or floor use. 
| Ў — А 7. 2EJR6—Electrically reversible motor reverses with the turn 
á г of a dial. Window can be closed behind fan during inclement 
2ELA2 = OSHA-compliant guards 
weather. 
= 6-ft. power cord 
Can be positioned to either bring outside air 
into a room or to exhaust odors, smoke, or 
stale air from a room. 
2EJR6 Fits Fits 
Blade No. of Air Window Window Mfr. Item 
Dia. Speeds Flow Height Width H w D Model No. 
Тіп 2 450/340 сіт 12 іп 22into34in 10%іп 21%іп 4%in 9127  2ELA2 
| 16 in 3 1,360/1,700/2,170 сіп ^ 22in  26%2into34%2in 22in 18%in Тіп 9155  2EJR6 
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= 4TM65 and 357832 can be wall-mounted 


® 
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HVAC & REFRIGERATION 
Equipment Cooling Fans 


Ex 


Guard- and Tubular-Mount 
Transformer Cooling Fans 


= Totally enclosed motors 

= Permanently lubricated sealed ball bearings 

= OSHA-compliant wire guards 

These fans blow air onto a transformer radiator to help regu- 
late the temperature of an oil-cooled transformer. They help 
prevent overheating and reduce wear of transformers by 


circulating air around the radiator housing to speed cooling 

of oil within the radiator. Motor shaft with rust inhibitor treat- 
ment and shaft-end bearing slinger protect against dirt and 
moisture. Cast-aluminum propellers. Fans include weatherproof 
15-ft. UL-Recognized power cord, factory prewired for 230V 
operation. 


Guard-Mount—Have loops that connect to a separate guard- 
mount mounting kit for attaching to a transformer. Hot-dipped 
heavy galvanized steel guards. 2ATY1 mounting kit sold 
separately. 


Tubular-Mount—Have a frame that mounts directly to a 
transformer. Zinc-plated wire guards. Mounting kit included. 


Tubular-Mount 


Phase 


Blade Air Motor 
Dia. Flow HP RPM Voltage 
Guard-Mount 
3,100 сїт Ya hp 1,140 RPM 115/230V AC 1 
16 in 3,100 cfm YA hp 1,140 RPM 208-230/460V AC 3 
4,590 cfm TA hp 1,725 RPM 115/230V AC 1 
4,590 cfm YA hp 1,725 RPM 208-230/460V AC 3 
4,600 cfm Ya hp 1,140 RPM 115/230V AC 1 
20 in 4,600 cfm YA hp 1,140 RPM 208-230/460V AC 3 
5,000 cfm TA hp 1,725 RPM 208-230/460V AC 3 
,600 cfm Ye hp 1,725 RPM 115/230V AC 1 
6,800 cfm ў hp 1,140 RPM 115/230V AC 1 
24 in 6,800 cfm hp 1,140 RPM 208-230/460V AC 3 
7,000 cfm 15 hp 1,725 RPM 208-230/460V AC 3 
7,900 cfm Ye hp 1,725 RPM 115/230V AC 1 
Tubular-Mount 
20 in 6,599 сїт % hp 1,725 RPM 115/230V AC 1 


Guard-Mount Transformer Cooling Fan Mountin: Kit 


9 
For Use With 137050, 13F051, 13052, 13F053, 13054, 137055, 13Ғ056, 13F057, 13F058, 2ATX6, 2АТХ7, 2ATX8 


45PC81 


АВАЛЕ 


‘PRODUC 


Vehicle Bolt-On DC Cooling Fans 


= Hardwired = Adjustable-position swivel = Base-mounted control switch 
Provide cooling for operators of trucks, forklifts, cranes, tractors, and other 
vehicles. Their base mounts directly to a dashboard or other surface inside a 
vehicle to aim airflow toward operators for personal cooling. These cooling fans 
can be used where there's access to a compatible DC power supply. Mounting 
hardware and gasket included. 


Blade No. of Air Mfr. Item 
Dia. _ Speeds Flow Amps Guard Material Model No. 
12V DC 
1 220/270 cfm 2.5 Chrome Plated Steel F-300012 45МҮ34 
140/210 cfm 17 Chrome Plated Steel І-100012 45РС81 
6 Yin 2 220/270 cfm 2.1 Black Painted Steel F-4670176 — 45NY36 
220/270 cfm 2.7 Chrome Plated Steel F-920612 45МҮ38 
INDE 220/280 сїт ^ 2.7/1.6 Chrome Plated Steel F-320212 40586 
1 220/270 cfm 1.3 Chrome Plated Steel F-300024 45МҮ35 
6 in 220/270 cfm 13 Black Painted Steel ^ F-4670177 45МҮЗ7 
2 220/270 cfm 1.4 Chrome Plated Steel F-920624 45МҮ39 
220/280 cfm 1.8/1.0 Chrome Plated Steel F-320224 40587 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Dimensions Item 

Amps A Min. B Max. B Min. C Max. C No. 
3.1/1.5 19 in 11% in 15 % in 15 % in 19 іп 13F050 
1.3-1.4/0.7 19 in ШЕЛІ) 15 % in 15 % in 19 in 13F056 
3.0/1.5 19 in 119 in 15% in 15% in 19 in 2ATX6 
1.1-1.2/0.6 19 in 11% in 15% in 15% in 19 in 13F053 
3.1/1.5 23 in 17 94 in 21 in 18 % in 18 “іп | 13F051 
1.3-1.4/0.7 23 in 17% in 21 “in 18 % in 18 %in | 13F057 
1.1-1.2/0.6 23 in 17% in 21 Yin 18 in 18 “іп | 13F054 
4.1/2.1 23 in 179 in 21 in 18 “іп 18 Y^ in 2ATX7 
3.4/1.7 27 in 19% in 23 % in 21 іп 2112in | 13Ғ052 
1.5-1.6/0.8 27 in 19 Zin 23 % in 21 Y^ in 21 vin | 13F058 
1.4-1.5/0.8 27 in 1976 in 23 % in 21 іп 21 %in_ | 13F055 
4.72.4 27 in 19 % in 23 % in 217 іп 217 in 2ATX8 
4.1/2.1 2ATX9 
2ATY1 


ПІ2 


3PDR2 


Vehicle DC Cooling Fans 


= Vertical mount = Sleeve bearings 
= Totally enclosed motors = Max. ambient temp.: 200°F 


Champion Series low-profile electric engine-cooling fans provide higher 
performance than belt- or clutch-driven fans. Reduce drag for improved fuel 
economy and horsepower. Provide max. heat transfer during low speeds 
and engine idle. Sealed fan motors are dust- and waterproof. Fans feature 
quiet, reversible S-blade design and all glass-filled nylon construction. Each 
has four 90° mounting feet, 8 rubber spacers, and 9" mating locking pigtail 
connector. 12", 14", and 16" fans have concentric retainer rings to keep 
blades from flattening out at high speed, maximizing air flow. 


= 12VDC 


СЕМ e 

Blade 0.000" Motor Full Load Mfr. Item 

Dia. SP RPM Amps Model No. 
564 hp Motor 3 

10 іп 950 cfm 2600 to 3200 19 M103K 3PDR2 

12 in 1,155 cfm 2600 to 3200 77 М123К 3PDR3 
352 n Motor 

14 in 1,555 cfm 2600 to 3200 10.1 M146K 3PDR4 

16 in 1,810 cfm 2600 to 3200 12.3 M166K 3PDR5 
% hp Motor 

12 іп 1,595 cfm — 18 M122K 32PF41 

16 in 2,170 cfm 2600 to 3200 18 M162K 3PDR6 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. = 
Equipment Cooling Fans Details on page А1. E 


ШЫ ebmpapst жае 

Oblong = 

2RTK7 Oblong, Skeleton, and Square Compact Axial Fans 
Used in dry locations to Oblong—Feature an oblong  Square—Fans have a square 
cool equipment within an housing that fits into a housing that can mount over a round 
enclosure. Fans require matching cutout. cutout or fit into a square cutout. 


minimal space for instal- 


ES : А Skeleton—Have mountin i 
lation and are typically 5 0 Standard Square Axial Fan 
+ i arms instead of a full housing Kits—The square housing can 
installed where there's full th ire minimal a 
access for mounting them so they require minima mount over a round cutout or fit into 
Skeleton against the interior of an space for installation. a square cutout. Include an air filter, 
2VUW6 9 composite air plenum, finger guard, 
enclosure. $ 
and grille. 
Housing Mounting Sound Mfr. Item 
H D Ww IP Rating Material Eye 0.C. Level Bearing Type Brand Model No. 
Oblong, 115V AC, Lead Wires 
6 % in 2in 5 16 in 200/180 P20 Aluminum 6 іп 55/52 Bal Dayton 2RTK7 2RTK7 
Oblong, 120V AC, Terminals 
6 %4 in 2in 5 1s in 197/232 P33 Aluminum 6 іп 59/63 Bal Dayton 55VD26 55VD26 * 
6 34 in 2 in 634 in 180/195 20 Cast Aluminum 6 36 in 56/60 Ball Dayton 786EW7 786ЕМ7 T 
69^ in 2in 6 іп 180/195 20 Cast Aluminum 6 іп 56/60 Bal Dayton 786EW8 786EW8 
6 % in 2 in 6%in 180/195 20 Cast Aluminum 6 іп 56/60 Ball Dayton 786EW9 786ЕМ/9 
Oblong, 230V AC, Terminals 
6 34 in 2in 5 16 in 196/229 P33 Aluminum 6 % in 59/62 Bal Dayton 55VD35 55VD35 * 
Skeleton, 115V AC, Lead Wires 
4 "^e in 1 win 4 "Ae in 110/92 P20 Aluminum 4 Ve in 50/45 Bal Dayton 2VUW4 2VUW4 
4 Ths in 1 іп 4 hs in 105/80 P20 Aluminum 4%in 45/39 Sleeve Dayton 2VUWS5 2VUW5 
4 As in 1 іп 4 "Ae in 105/80 P20 Aluminum 4 Vs in 47/41 Bal Dayton 2VUW6 2VUW6 
Skeleton, 230V AC, Lead Wires 
4 %e in 1 in 4 "Ae in 110/92 P20 Aluminum 4 Vs in 50/45 Bal Dayton 2VUW8 2VUW8 
Square, 115V AC, Lead Wires 
2 36 in tin 2%in 18/17.5 P20 PBT Plastic 1 1s іп 31/30 Zero Friction Air Dayton 2RTE4 2RTE4 
3 Vs in 1 in 3 іп 30/23 P20 Cast Aluminum 2 Asin 35/31 Sleeve Dayton 4WT40 4WT40 
3 Жіп {in 3% in 41/40 P20 PBT Plastic 2 1916 їп 33/32 Zero Friction Air Dayton 2RTE8 2RTE8 
Square, 115V AC, Terminals 
4 "Vein 1%іп 4 "Vein 115/95 P20 Cast Aluminum 4 іп 49/44 Sleeve Dayton 4WT46 4WT46 * 
4 s in Tin 4 Vie in 117/97 P20 Cast Aluminum 4 іп 50/45 Ball Dayton 6KD75 6KD75 * 
4 Тив in 1 іп 4 1e in 124/112 P20 Aluminum 4 іп 47/44 Bal Dayton 2RTK6 2RTK6 ” 
4 s in Тіп 4 Vein 102/92 P20 Cast Aluminum 4 Vb in 48/45 Bal Dayton 3VU65 3VU65 * 
4 "Vein Tin 4 Ts in 55/72 P20 Cast Aluminum 4 іп 36/33.5 Sleezzzzve Dayton 4WT49 4WT49 * 
4 s in Tin 4 Ts in 70/76 P20 Cast Aluminum 4 іп 36/38 Sleeve Dayton ae AWT48 * 
4 1s in 10 іп 4 Ths in 115/95 P20 Aluminum 4 іп 49/44 Sleeve Dayton RTD1 2RTDi * 
4 VA in Tin 4%ein 106 P20 Fiberglass Reinforced Polyester 4%in 42 Bal ebm-papst KCHATOH 40N384 * 
4 Ts in 1 іп 4 Ths in 93 P33 PBT Plastic 4 Vb in 49 Sleeve Dayton 55VD27 55VD27 * 
sin 3n 6 %e in 355/315 P20 Cast Aluminum 6in 66/62 Ba Dayton 3VU66 31066 * 
8 Zin 3 Жіп 8 Жіп 606 P44 Cast Aluminum 9 "As in 61 Bal ebm-papst W2E200-HK86-01 5AGC8 
11 іп 3 Жіп Tiin 1100 P44 Cast Aluminum 11 9$ in 73 Bal ebm-papst W2E250-HJ32-01 5AGD4 
Square, 120V AE, Terminals 
4 Wis in {in 4i%¢ in 99 P33 Aluminum 4%in 50 Sleeve Dayton 55VD37 55VD37 * 
4 s in 1% іп 4 Ae in 99 P33 Aluminum 4%in 50 Bal Dayton 55VD38 55VD38 * 
Square, 12V DC, Lead Wires 
2% in lin 2% in 40 P20 PBT Plastic 116 in 45 Zero Friction Air Dayton 2RTF9 2RTF9 
3 іп lin 3 віп 36.5 P20 PBT Plastic 2 34e in 31 Sleeve Dayton 4WT35 4WT35 
3 Vs in lin 3 Ve in 37 P20 PBT Plastic 21 біп 30 Bal Dayton 6KD68 6KD68 
3% in Tin 3% in 48 P20 PBT Plastic 3% in 32 Bal Dayton 6KD69 6KD69 
4 1s in 1 іп 4 Ts in 138 P20 PBT Plastic 4 Vb in 48 Bal Dayton 6KD70 6KD70 
Square, 230V AC, Terminals 
4 ‘Ve in 1 іп 4 s in 105/85 P20 Cast Aluminum 4 іп 48/43 Sleeve Dayton 4WT33 4WT33 * 
4 Vis in 1 іп 4 ihs in 107/87 P20 Cast Aluminum 4 Vs in 50/45 Bal Dayton 3LE74 3LE74 * 
4 1s in 1 іп 4 Ths in 117/97 P20 Aluminum 4 Vb in 50/45 Bal Dayton 2RTE1 2RTE1 * 
4 "Vein Tin 4 "Vein 115/95 P20 Aluminum 4% in 49/44 Sleeve Dayton 2RTD9 2RTD9 * 
8 7 in 3 Жіп 8 Жіп 606 P44 Cast Aluminum 9 7c in 61 Bal ebm-papst W2E200-HK38-01 5AGCO 
Square, 24V DC, Lead Wires 
2 % in lin 2% in 31.5 P20 PBT Plastic 13V in 41 Zero Friction Air Dayton 2RTH1 2RTH1 
2% in Tin 2% in 19.3 P20 PBT Plastic 1%e in 30 Bal Dayton 6KD71 6KD71 
3Win Tin 3 іп 84 P20 PBT Plastic 2 196 їп 55.2 Ball Dayton 2RTH6 2RTH6 
3% in 1 in 3% in 123 P20 PBT Plastic 3 Yin 57.6 Bal Dayton 2RTJ3 2RTJ3 
3 ys in Tin 3% in 45 P20 PBT Plastic 3% in 33 Bal Dayton 6KD73 6KD73 
4 1s in 1 іп 4 Ths in 138 P20 PBT Plastic 4 Vb in 48 Ball Dayton 6KD74 6KD74 
417еіп Tin 4 s in 170 P20 PBT Plastic 4 in 51 Ball Dayton 2RTJ7 2RTJ7 
4 Vis in 1 іп 4 is in 230 P20 Aluminum 4%in 70 Bal ebm-papst 4114NH5 БАСАЗ 
42% in Twin 7^ in 259 P20 Aluminum 4 Vs in 73 Ball ebm-papst 4114NH6 5AGA4 
4 2/ҙ in 1 іп 4% in 209 P20 Aluminum 4%in 67 Bal ebm-papst 4114NH4 5AGA2 
Square, 24V 0с, Terminals 
8 % in 3% in 8 Жіп 642 P42 Cast Aluminum 9 віп 60 Bal ebm-papst = W1G200-HH77-52 ^ 5AGA7 
Standard Square Axial Fan Kits, 115V AC, Lead Wires 
6 2/7 in 2 ?^ in т віп 45/55 Composite 4 Vb in 37/41 Bal Hoffman TFP41 216PD0 
7% in КЕД 8 76 in 117/140 Composite 4%]п 50/56 Ba Hoffman TFP61 216РС9 
11%іп 5 Ain 13 in 180/215 Composite 6 Zin 54/61 Bal Hoffman TFP101 216PC8 


* Requires Cord Set (Not Included). T Includes Wire Guard. $ Includes Filter and Guard. 


zl 


RITTAL ў 
Thermostat masa Dayton 
This device senses temperatures within an enclosure 
and automatically turns compact axial fans on and off Cord Sets 
based on temperature setpoints. Thermostat has a sensor Plug Head NEMA Plug Item 
that monitors temperatures and a dial for adjusting the с UM НЕРІ L Voltage Config. No. 
ord Set Wi lug 
temperature when fans turn on and off. Model connects 452 72n 115\/ АС 1-15Р 3RP14 
to a fan and mounts vertically or horizontally within an с 20 ы = Е n Б 115V AC 5-15P w/ Ground Lead — AYD81 * 
Я ; ord set WI ire Leads 
enclosure on a support rail or mounting plate. 45° 24in  115/230V AC Hardwire 3RP10 
Min. Max. Mfr. Item 45° 36 in 115/230V AC Hardwire 3RP12 
Temp. Rating Temp. Rating Voltage Includes Model No. 90° 24 in 115/230V AC Hardwire 4YD79 
140?F 115/230V AC, 24-60V DC — Terminal Strip for Easy Wiring — 3110000 2PVG4 * Includes integral 3" ground wire with ring terminal. 
2926 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШЇ 
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HVAC & REFRIGERATION 
Equipment Cooling Fans 


CFM @ 
0.000" IP 
Dia. D SP Rating 
115V AC, Lead Wires, Axial Fans 
5%in 1¥%in 240 None 
Jin 3%in 560 None 
12%їп 3%in 1100 P44 
12%in 3%in 1100 P44 
15%in 4%in 1710 P44 
15%in 4%in 1710 P44 


115V AC, Terminals, Axial Fans 
594sin 1 ^in P22 
10in 32in 800/870 ІР20 
120V AC, Lead Wires, Axial Fans 
10іп 3 іп 447/530 ІРЗЗ 
120V AC, Terminals, Axial Fan Kits 
i0in 3%in 429/496 20 
120V AC, EN: Axial Fans 
634in 2іп 197/230 _ IP33 


10іп 3%in 452/527 IP33 
230V AC, Lead Wires, Axial Fans 
10іп 3 Фіп 454/537 ІРЗЗ 
20%in 4%in 2910 P44 


24V DC, Lead Wires, Axial Fans 


6%in 2in 312 P20 
12%іп 3%in 1130 Р42 
* Not all-position mounting. 
CFM @ 
0.000" 
Dia. SP 
IT ШЕТІ AC, Lead Wires 
— 2in 6%in 206 
Round, 115V AC, Lead Wires 
— 29in 6%п 218 
— 3%in 9%in 442 
— Зп 9%in 271 
Round, 230V AC, Lead Wires 
— 295in 634in 218 
3¥%in 9%in 442 
Square, 115/230V AC, Lead Wires 
3%in 1 %in = 86 
Square, 115V AC, Terminals 
4'95in 291in — 15 
55an 29win  — 39 
8 in 4 5 in -- 71 
1095in 5 іп -- 156 
1259 in 5 оп  — 424 
125%4іп 5 0 in 353 
Square, 12V DC, Lead W Wires 
4 %ein 1'74in — 100 
Square, 230V AC, Terminals 
5°Yain 291in 39 
8 in 4Win — 71 
10 іп 5 біп — 156 
1259 in 5 оп  — 353 
12 5% in 5 7o in 424 
Square, 24V DC, Lead Wires 
4Vsin іп 108 
5 in Тюп — 159 
sqarez эй Do; Terminals 
4 йв in Yin = 134 
5 516, in 2 Aoin — 39 
8 in 45i = 71 


Includes 


Inlet Grille 


Discharge 
Grille 
Discharge 
Grille 


Inlet Grille 


Wire Guard 


Inlet Grille 


orced Polypropylene 
orced Polypropylene 
orced Polypropylene 


forced Polypropylene 
orced Polypropylene 


Housing Mounting Sound 
Material | Eye O.C. Level 
Cast Aluminum — — 62.5 
Cast Aluminum — 46/49 
Galvanized Steel 11%in 71 
Galvanized Steel 11%in 71 
Galvanized Steel 15 in 64 
Galvanized Steel 15 in 64 
Aluminum — 57 
Aluminum 91/віп 70/68 
Aluminum 91/віп 50/54 
Cast Aluminum 91/віп 52/58 
Aluminum 6%in 58/62 
Aluminum 91/віп 51/54 
Aluminum 91/віп 51/54 
Galvanized Steel 19 йіп 73 
Metal 7%sin 65 
Cast Aluminum 9 іп 70 
IP Housing 
Rating Material 
P55 Cast Aluminum 
P55 Fiberglass Rein 
P55 Fiberglass Rein 
P55 Fiberglass Rein 
P55 Fiberglass Rein 
P55 Fiberglass Rein 
P65 Fiberglass Reinforced Plastic 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P68 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 
P99 PBT Plastic 
P68 PBT Plastic 
P68 Cast Aluminum 
P54 PBT Plastic 
P54 PBT Plastic 


Mfr. Item 
Requires Brand Model No. 
— Hoffman AGAXFN 32FL13 
c = 5 Hoffman A10AXFN 32FL09 
Run Capacitor 5AGK5, В F E 
М FD, 440V АС ebm-papst W2E250-CM08-70 5AGD3 
Run Capacitor 5AGK5, 
12 MFD, 440V AC ebm-papst W2E250-CL08-70 5AGD2 
Run Capacitor 5AGK6, " T i: 
14 МЕР, 440V AC ebm-papst W4E315-CS22-70 5AGD5 
Run Capacitor 5AGK6, 
14 MFD, 440V AC ebm-papst W4E315-CS22-71 5AGD6 
3 MFD Capacitor ebm-papst W2E142-BB05-01 360497 
Cord Set (Not Included) Dayton 2RTK9 2RTK9 
= Dayton 55VD33 55VD33 
— Dayton 786EW5 T86EW5 
Cord Set (Not Included) Dayton 55VD32 55VD32 
Cord Set (Not Included) Dayton 55VD36 55VD36 
= Dayton 55VD31 55VD31 
Run Capacitor 2MDY6, oe p. st W4E400-CP02-71 5А608 


5 MFD, 440V AC 


ebm-papst DV6424 5AFZ0 
ebm-papst W1G250-C137-52 5AGA9 


Mounting Sound Mfr. Item 


Eye 0.C. Level Brand Model No. 
636 in 50 еһт-рарві AC6200NMU-006 5AFY9 
635 in 56 ebm-papst W1G130-AA49-01 40N386 
9 s in 55 ebm-papst_W1G200-EC95-47 5AGC4 
9%віп 42 ebm-papst W1G200-EC91-27 5AGC2 
635 in 56 ebm-papst W1G130-AA25-01 40N387 
9 s in 55 ebm-papst W1G200-EC91-45 5AGC5 
З Vin 55 ebm-papst AC3200JHU SAFY7 
3% in Rittal 3237110 6YDK7 
4 7$ in Rittal 3238110 6YDK8 

Тіп Rittal 3239110 6YDK9 

8 1s in Rittal 3241110 6YDL1 
11 іп Rittal 3244110 6YDL3 
11 іп Rittal 3243110 6YDL2 
4 Vs in 45 ерт-рарѕї 4312/2U 32MY89 
4 7 in Rittal 3238100 6YDL5 

Тіп Rittal 3239100 6YDL6 

8 1s in Rittal 3241100 6YDL8 
11 ^in Rittal 3243100 6YDL9 
11 іп Rittal 3244100 6YDNO 
4¥%in 445 Dayton 31CC85 31CC85 
4!y5 in 56 ebm-papst DV5214NU — 32MY91 
4 Vs in 56 ebm-papst 4184NXHU 32МҮ86 
4 іп Rittal 3238124 6YDN2 

7 in Rittal 3239124 6YDN3 


Compact Axial Fan Guards and Filters 


These fan attachments are sized to fit compact axial fans and are used to block 
out debris to reduce the risk of damage to fans and enclosure components. 


Axial Fan Guards—these grilles or grates provide a protective barrier for the 
blades. They deflect debris and keep objects from being inserted into the blades. 


Axial Fan Guards With Filters—They combine a protective barrier for fan 
blades and a filtering media for cleaning air as it's pulled into a fan. They prevent 
dust and debris from building up on the fan blades and entering the enclosure. 


Radiator Mounting Frame 
Connection OD Eye 0.6. Material* Brand 
Round Axial Fan Guards Қ © 

i Vin (2) 6% in teel Dayton 
АШ Эіп (2)6%іп Plastic Dayton 
9¥in tein (4)976іп Wire ебт-рар 

Round Axial Fan Guards With Filters | 
6%in віп (2)6%in Plastic — Dayton 
— fan бізге Mein 30455 Dayton 

8 16 | 161 

3 %in ain (4) 2 ein Steel Dayton 
Yain (4) 2i%ein Plastic Dayton 
3% in ші (4) 3%in Steel Dayton 
Yin (4)3%in 30455 Dayton 
ein (4) 4% іп Steel Dayton 
4'Vein Yin (4)4%іп 30455 Dayton 
sin (4)4%іп Plastic — Dayton 
6%in %in (2)6%in 30455 Dayton 
7 іп “Үзіп (4)9%cin ^ Wire еһт-рар 

9 TAs in T in (4) IT? in Wire ерт-рар 

А Yin (4)6 зіп 30455 Dayton 
10 Win (4) 6% in Steel Dayton 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Mfr. 
Model 


4YD91 
ЗАР15 
st 35138-2-4039 


3RP16 


310073 
4YD96 
31CC60 
2RTAS 
310075 
4YD87 
310076 
310064 
310077 

st 78128-2-4039 

st 9418-2-4039 
310078 
4YD82 


Item 
No. 


4YD91 
3RP15 
6КҮАб 


3RP16 


31CC73 
4YD96 
31CC60 
2RTAS 
310075 
4YD87 
31CC76 
31CC64 
310077 
6KXZ9 
6КҮА0 
310078 
4YD82 


Radiator Mounting Frame Mfr. Item 
Connection D Eye 0.6. Material* Brand Model No. 
Square Axial Fan Guards With Filters 

2 іп Yin (4) 1%42in Plastic — Dayton 31CC58 316658 
3%in іп 4 2'/in Plastic Dayton 31CC63 31CC63 

Asin ein (4)4%in Plastic — Dayton 310066 310066 
Square ЕМЕ Compact Axial Fan Guard 

Wein ‘Yasin (4)4%іп Aluminum Dayton 4YD78 4YD78 
PPI Mfr. Item 
H D Media Material Rating Brand Model No. 
Round Axial Fan Replacement Filters 

5?/»in іп Polyurethane Foam 45 Dayton — 4YD90 — 4YD90 
Square Axial Fan Replacement Filters 

Sur un Е ЕЕ 

6 in біп ayton 

4%віп “Жіп Polyurethane Foam — 39 — Dayton 31CC62 31CC62 

49iin іп 45 Dayton 310065 310065 

6%ein Mein = Rittal 3171100 2PVF3 

10 %2in isin Chopped Polyester — — Rittal 3172100 2PVF8 
125/&in ТИвіп — Rittal 3173100 2PVG3 


* 304 SS = 304 Stainless Steel. 


ebmpapst 
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Wet-Location 
Compact Axial Fans 


= Ball bearings 


These fans are used for cooling equipment 
in enclosures that are exposed to wet condi- 
tions. They have an IP (Ingress Protection) 
rated motor to withstand water sprays and 
help keep out dust. Fans require minimal 
space for installation and have a square 
housing that can mount over a round cutout 
or fit into a square cutout. Models are typi- 
cally installed where there's full access for 
mounting them against the interior of an 
enclosure and have mounting holes at each 
corner for securing them to a wall or panel. 


ebmpapst 


ii 
2RTK9 


Standard Round 
Compact Axial Fans 


» All-position mounting, except 
where indicated in table 
» Ball bearings 


These compact axial fans have a round- 
shaped housing that fits a circular cutout 
for cooling equipment within an enclo- 
sure. They are for use in dry locations, 
require minimal space for installation, 
and are typically used to replace round 
fans in existing installations. Fans come 
with mounting holes along the rim of their 
housing for securing them in place. 


5AFY9 


RITTAL 
=m 


20 ebmpaps 


Square EMF Compact Axial Fan Guard—Mounts to a fan housing to protect 
the fan blades, filter out contaminants, and shield against electromagnetic and 
radio frequency interference. Provides EMI-RFI shielding and is often used on 
enclosures that contain sensitive electronic components. 


Axial Fan Replacement Filters—These sheets of filtering media remove 
debris and contaminants from the air as it's pulled into a fan. They prevent dust 
and debris from building up on the fan blades and entering the enclosure. 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. 


Agricultural Exhaust Fans Details on page A1. 
Corrosion-Resistant Direct-Drive 
Panel Exhaust Fans Multifan 22 
» Totally enclosed motors = Horizontal or vertical mount Have fewer moving parts and typically require 
) , |= Sealed ball bearings = Polypropylene propellers less maintenance than belt-drive panel exhaust 
P SA ] » Speed controllable = Corrosion-resistant fans. Engineered for continuous operation in 
ь 7 (except 214080); 1-phase fiberglass venturi frames ^ highly corrosive environments, outdoors, and 
À T fans accept Controller = OSHA-compliant in wet applications. Noncombustible motor 
21A077 10625, sold separately intake guards cap and sound-absorbing, antivibration cast- 
on Grainger.com aluminum supports. 
CFM@ CFM@ CFM@ Sq. 120V AC, 1-Phase | 265/460V AC, 3-Phase | 240V AC, 1-Phase | 230/460V AC, 3-Phase 
Blade | 0.000" 0.050" 0.125" A B с D E Opening FullLoad Пет Full Load Пет Full Load Item Full Load Item 
Dia. SP* SP* SP* (in.) (in.) (in.) (in.) (іп) Вед. (in.) | Amps No. Amps No. Amps No. Amps No. 
Medium-Performance 
10! 8090 800 1276 141916 1076 71496 2190 107" 9. 21A081 - - - - - - 
12 | 1,275 1,230 1,70 | 1596 1776 13% 7A  39w 137" 10. 214087 - - 5 214002 — — 
14 | 2150 2100 2005 | 17/7? 197€ 15% 79e 396 15У" 1.7 21A088 = = 9 214003 - 
Te" | 2,30 2,830 2,10 | 19%" 21% 1796 79% 294 1706 22. 21A089 - - 11 214094 10/6 21А101 
187 | 3,750 3,05 3500 2176 23% 1990 790 296 1906 33 21А090 — — 14 214095 12/7 21А102 
207 | 4900 4,40 4590 23% 25%"  21W 79% 39e 213% 33 214001 1911 214103 18 21A096 — — 
247 | 7,250 7,40 6265 | 28%" 30%" 269 9% 4%" 26 V 50. 21A084 E — 28 21А085 — = 
24" | 7,650 7,400 7,100 28% 30%" 26%" 9%" 4% 26 V = = = = = = 24/4 21A104 
Ei: -Performance 
10 | 1250 1190 1170 |1276 141916 1076 7196 21% 10 — — — — 10 214077 — — 
12?" | 2200 2050 1950 15 96 1706 13%" 79 39 13% — — — — 15 21A078 — = 
24" | 10,700 10,240 10,050 28% 30% 269€ 9% 4% 25 М" = = = 74 21A080 6.13.5 31EG81 
28" | 13,400 13,100 12,950 | 31% 33/75 299€ 996 4% 29 Vs" = = 78 21A106 = = — — 


* Performance shown is for installation Type A; free inlet, free outlet. Speed (rpm) shown is nominal. Performance is based on actual speed of test. 
Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). 


Box Exhaust Fans Payton} 


= Totally enclosed motors with sealed ball bearings — DIRECT-DRIVE 
р » Heavy-gauge galvanized frame withstands Shipped fully assembled. 
—— T— corrosive farm duty applications BELT-DRIVE 


l Have galvanized steel venturi panels and blades, and 
нона na i 7D245 and 70746 include motor, pulley, belt and motor 


1" x 2" galvanized mesh intake and discharge guards. : : Я 
For humid, corrosive, nonexplosive, апа nonhazardous plate; assembly required. 44010 and 44YU20 shipped 
without motor, but include drive sheaves, belt and 


environments such as livestock and poultry houses. motor plate; assembly required. Recommended motors: 
—— B4 € typically installed in fi d wall i d , , і 
ET ; | Fans are typically installed in framed wall openings an for 44YU10 use 4WNZ5; for 44YU20 use 3RCW9; 


— do not t to ductwork. 
44YU10 ы моа акаа both sold separately on Grainger.com. Optional belt 


Note: OSHA complying guards are required when fan is installed ; ; 
within 8 ft. of floor or working level, or within reach of personnel. tensioner 45KF12 sold separately on Grainger.com. 


(sq) 


Prop. CFM @ Static Pressure Shown CFM/Watt @ Static Pressure Shown Opening Req. 

Dia. No. of Full Load Motor Fan A Item 
а) ініге 0.000" 0.050" 0.100" 0.150" | 0.000" 0.050" 0.100" 0.150" | Voltage Phase Amps HP RPM РМ. (in.) (n. Ts ) W(in.)| No. 
ith Motors 

Direct-Drive 
од" 


3 5618 5100 4845 4505 11.3 10.2 93 84 [115230 1 56/28 8 100 1,143, 29%" 14%" 30 30  |44YU13 
36° 3 11,077 10,217 9381 8557 214 18.6 16.4 145 (115/230 1 5.2/2.6 % 825 850) 40%" 14 40% 40%" 44ҮШ07 
48" 2 | 18,006 17,481 15,273 14256 | 19.9 17.8 15.8 137 [115/230 1 110/55 1 850 857 52%" 17 527€ 52%" | 44YU08 

са 2119001 17507 16,097 14,625 | 216 19 16.9 149 1230460 3 46/23 1 850 8631 52W' 17 5278" 527%" |44YU15 
eit-Ürive 
36 4 11598 10757 10052 9277 19.3 17 15.3 137 [115/230 1 72/36 A 175 79| 40% 1441 41 |70746 
48 3 19,008 18,08 16,73 15,347 | 21.6 19.5 17.3 154 [115/230 1 9.0/4.5 1 1725 608 52% 17 52% 52% | 70745 
Without Motors 
Belt-Drive 
36° 4 | 11598 10757 10052 9277 19.3 17 15.3 13.7 - - й 17255 719 40W i4 4l 41 |44Ү010 * 
48° 3 19,608 18,08 16,73 15,347 | 21.6 19.5 17.3 15.4 = = = 1 1725 608 52 1T 52% 52%" |44YU20 ** 
* CFM ratings are based on units tested with $4 HP motor and fan speed of 719 rpm. ** CFM ratings are based on units tested with 1 HP motor and fan speed of 608 rpm. 
Slant-Wall, Cone and Cylinder Exhaust Fans © SCHAEFER 
= Motor: totally enclosed These fans pull stale air, heat, odors, and some moisture out of indoor spaces to help Note: OSHA complying Dayton 
air over, except 45PE31 is ^ improve indoor air quality. Shutters on the intake side minimize turbulence as air guards are required when 


totally enclosed fan cooled moves through the fan, while the shutters close when the fans turn off to block out 50. V/CANARM: 
drafts. Discharge guards help prevent objects from entering the fan on the discharge within reach of personnel. 
side. Suitable for ventilating industrial and agricultural facilities. 


Max. Exhaust 


Blade Nameplate Motor Airflow @ Mfr. Item 
Dia. For Cutout HxW Voltage Phase Horsepower Motor Speed 0.000inSP Brand Model No. 
Belt-Drive Cone Exhaust Fans, Steel Blades & Fiberglass Frame 
57in 62 іп х62 іп 208-230/460V AC 3 2hp 1,745 RPM 35,200 cfm Schaefer 573CF2G-3-HV 22UX88 
Belt-Drive Slant-Wall Exhaust Fans, Steel Blades & Steel Frame 
36 in 43 in x 40 “in 115/230V AC 1 К h 1,725 RPM 11,420cfm Dayton 44YU09 44YU09 
48 in 55 “іп х52 іп 115/230V AC 1 1hp 1,725 RPM 21,100cfm Dayton 44YU14 44YU14 
Direct-Drive Cylinder Exhaust Fans, Polyethylene Blades & Polyethylene Frame 
12in 16 іпх15 Жіп 115/230V AC 1 Vs hi 1,725 RPM 1,610 cfm Schaefer РҒМ126Р13 5AFD1 
44YUO9 16in 207 іпх 19 ^in 115/230V AC 1 VA 1,725 RPM 3,217 сіт — Schaefer PFM163P13 БАҒП2 
20in 24% in x23 Vin 115/230V AC 1 hp 1,725 RPM 5,143 cfm Schaefer РҒМ204Р12 5AFD4 
29NV36 24 in 29 % in x 29 in 115/230V AC 1 Yo hp 1,725 RPM 5,585 сіп Schaefer PFM244P12A БАҒП6 
Direct-Drive Cylinder Exhaust Fans, Steel Blades & Fiberglass Frame 
36 in 43% in x43 ^ in 115/230V AC 1 VA 1,725 RPM 10,250 cfm Schaefer FFM365G12  5AFE1 
48 in 56 “vinx 55 іп 115/230V AC 1 {hp 1,725 RPM 19,917 cfm Schaefer ЕЕМ48361 SAFE6 
52in 59 in x594 in 230V AC 1 1hp 1,725 RPM 25,395 cfm Schaefer FFM525G1-2 БАЕЕ5 
Direct-Drive Slant-Wall Exhaust Fans, Steel Blades & Steel Frame 
48in 55 1⁄2 in x 52 іп 115/230V AC 1 1hp 850 RPM 19,100 сіт Dayton 44YU12 44YU12 
5AFD6 36in —43inx4076in 115/230V AC 1 7 hp 825 RPM 10,770 cfm Dayton 44YU17 144Ү017 
Hazardous Location Direct-Drive Cylinder Exhaust Fans, Class І, Div 1, Group С and D; 
Class Il, Div 1, Group F and G, Aluminum Blades & Polyethylene Frame 
16in 20 %inx 19 іп 115/230V AC 1 Ys hj 1,725 RPM 3,220 сіт Schaefer PFM1600-1-HL 45PE31 
Hazardous Location Shutter-Mount Exhaust Fans, Class I, Div 1, Group C and D; Class 
i, Jv 1, Group F and G, Aluminum Blades & Aluminum Frame 
115/208-230V AC 1 Ув hp 1,725 RPM 1,670 сіт Сапагт АХ12-4 29NV36 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Commercial/Industrial Exhaust Fans 


788N39, 788N60, and 788N63 Shutters open when the fans turn on to pull stale air, heat, odors, and some — (3 ГЕ» 


= Max. ambient temp.: 104°F, moisture out of barns, garages, and other enclosed indoor work areas. Fans B 48 4X36 32PF37 Quick- 788М60 High 
except 788N60 is 158°F mount to an exterior wall and are suitable for buildings where fans cannot Standard Install Plug-In Efficiency 
= OSHA-compliant wire guards be mounted to the ceiling. Fully assembled with shutters and prepunched ^ Shutter-Mount Shutter-Mount Shutter-Mount 
mounting holes; simply frame an opening and mount. 


Standard, Quick-Install, and High — V/CANARM: 

= = t 1 . Say 
Efficiency Shutter-Mount Exhaust Fans pirmastor “шше 
= Motors: 60 Hz; thermally These fans have built-in shutters that close when the fans turn off to block 2 


protected, except 33TH66, out drafts and help maintain the efficiency of the building's HVAC equipment. ; ' 


» 


Max. ExhaustNoise Level — For For Maximum For Minimum 
Blade No. of Nameplate Motor Motor Airflow © © 0.000 in Cut-Out For Cut- Wall Wall No. of Mfr. Item 
Dia. Speeds Voltage Phase Encl. Horsepower 0.000 іп SP SP@5ft Height Out Width Thickness Thickness Blades Brand Model No. 
Standard Shutter-Mount Exhaust Fans, Steel Blade & Steel Frame 
30 in 1 115V AC 1 Total у Enclosed Air Over Ys hp 5,090 cfm 7.01 sones З1 іп 31 in 6in 3in 3 Dayton 484Х49 484Х49 
36 іп il 115V AC 1 otally Enclosed Air Over Y hp 8,860 cfm 8.24sones 37in 37 in біп Зіп 3 Dayton 484X50 484Х50 
Standard Shutter-Mount Exhaust Fans, Steel Blade & Aluminum Frame 
36 in 1 208-230/460V AC 3 otally Enclosed Air Over Yo hp 10,000 cfm 21 sones 3 Canarm AX36-/M 788N39 
Standard Shutter-Mount Exhaust Fans, Aluminum Blade & Steel Frame 
Тіп Variable 115V AC 1 otally Enclosed Air Over — 1/25 hp 254cfm —5.37sones 8/2in 8 %in 6in 3 in 5 Dayton 484X36 484Х36 
10in Variable 115V AC 1 Totally Enclosed Air Over 1/25 hp 625 сіт  6.19sones 10 “іп 10 іп 6 in 3in 5 Dayton 484X37 484Х37 
12in Variable 115V AC 1 otally Enclosed Air Over % hp 844cím — 5.9sones  13in 13 in 6in 3in 3 Dayton 484X38 484X38 
16 in Variable 115V AC 1 otally Enclosed Air Over Yo hp 1,095 cfm 6.39sones 17 іп 17 in 6 in 3in 3 Dayton 484X39 484Х39 
1 115V AC 1 otally Enclosed Air Over Ya hp 3,128 cfm 7.28 ѕопеѕ 19 in 19 іп біп 3in 3 Dayton 484X41 484X41 
18 in -Variable 115V AC 1 otally Enclosed Air Over Ув hp 1,785 сіі  7.4sones  19in 19 in 6in 3in 3 Dayton 484X40 484Х40 
Variable 115V AC 1 otally Enclosed Air Over a hp 3,151 cfm 11.3 ѕопеѕ 21 in 21 in 6 in 3in 3 Dayton 484X43 484Х43 
20 in il 115V AC 1 otally Enclosed Air Over У hp 4,034 cfm 841 sones  21in 21 in 6 in 3in 3 Dayton 484X44 484X44 
20 in 1 115V AC 1 otally Enclosed Air Over Ya hp 3,950 cfm  7.01sones 21 in 21 in 6 in 3in 3 Dayton 484X42 484X42 
24 in 1 115V AC 1 otally Enclosed Air Over Y hp 4479 cfm 7.42 sones 25 іп 25 in 6in 3in 3 Dayton 484X47 484Х47 
24in Variable 115V AC 1 otally Enclosed Air Over a hp 4,163 сїт 750пе5 25 in 25 in 6 in 3in 3 Dayton 484X46 484Х46 
24 in 2 115V AC 1 otally Enclosed Air Over Ys hp 4,610cfm 7.42 ѕопеѕ 25 іп 25 іп 6 in 3in 3 Dayton 484X48 484X48 
Standard Shutter-Mount Exhaust Fans, Aluminum Blade & Aluminum Frame 
12 іп Variable 115V AC 1 otally Enclosed Air Over — 1/15 hp 1,350 сіт  92sones  14in 14 іп 5in 5in 3 Canarm — AX12-1VHE 23N620 
16 in 1 115V AC 1 Open Dripproof 1/30 һр  1,216cfm 85065 16 іп 1672 іп 5 vin Зіп 3  AirmasterFan LPSF16 467428 
18 in 1 115V AC 1 Open Dripproof 1/30hp _ 1,877 сіп 8.4 ѕопеѕ 19іп  19in 5 іп 3 in 3  AirmasterFan LPSF18 467429 
10 in 1 115V AC 1 Open Dripproof 1/30 hp 611сіт X 6.6sones 11 іп tin 5 іп 3in 5  AirmasterFan LPSF10 467426 
10 in 2 115V AC 1 otally Enclosed Air Over — 1/40 hp 690 cfm = 12 in 12 in — = 5 Canarm AX10-3 23N619 
12 in 1 115V AC 1 pen Dripproof 1/30 hp 815 сіт  7.6sones 12%in 12 (іп 5 іп 3in 3  AirmasterFan LPSF12 467427 
42 in 1 230V AC 1 otally Enclosed Air Over 1hp 14,900cfm 49 ѕопеѕ 45 іп 45 іп Біп Біп 3 Canarm АХ42-7 33ТН66 
Quick-Install Plug-In Shutter-Mount Exhaust Fans, Steel Blade & Steel Frame 
12 in 3 115V AC 1 otally Enclosed Air Over — 1/12hp 1,100 сіт 8500688: 14іп 14 in 5in біп 5 Canarm XFS12 32PF37 
16 in 3 115V AC 1 Totally Enclosed Air Over Ўв hp 2,300cífm ^ 8sones 18іп 18 in 5in Sin 5 Canarm XFS16  32PF38 
20 in 2 115V AC 1 otally Enclosed Air Over — Yi hp 3,300 сіт — i7sones  22in 22іп 5in 5 in 5 Canarm XFS20 32РҒ39 
24 in 2 115V AC 1 Totally Enclosed Air Over Y» hp 4,700cfm 2150ле5  26in 26 in 5in Sin 5 Canarm XFS24  32PF40 
High-Efficiency Shutter-Mount Exhaust Fans, Steel Blade & Steel Frame 
18in Variable 115/208-280V AC 1 Totally Enclosed Air Over Фр 3,200 сіп 2350пе5 3 Canarm 5018-ЕС 788N63 
12in Variable 115/208-280V АС 1 otally Enclosed Air Over YA hp 1,650 cfm 10 sones 3 Canarm SD12-EC 788N60 
i i Dayton} 
Corrosion-Resistant Shutter-Mount Exhaust Fans 
= Mount: vertical only Feature blades and housing that will not rust or corrode air, heat, odors, and some moisture out of barns, 
= Motors: totally enclosed, 115V, when exposed to water and moisture, making fans suitable garages, and other enclosed indoor work areas. Fans 
60 Hz, thermally protected for use in humid and wet environments. Fans have built-in аге direct-drive with few moving parts and typically 
= Max. ambient temp.: 104°F shutters that close when the fans turn off to block out drafts require minimal maintenance compared to belt-drive 
» Fiberglass-reinforced polypropylene blades and help maintain the efficiency of the building's HVAC models. 
= OSHA-compliant epoxy-coated wire guards equipment. Shutters open when the fans turn on to pull stale Note: Not designed for T 
Blade No. of Motor Max. Exhaust Noise еме © Overall Overall Overall No.of Мет laboratory hood exhaust or ы >» NS 
Dia. Speeds Phase Horsepower Airflow © 0.000 in SP 0.000 in SP @ 5ft Height Width Depth Blades No. explosive atmospheres. E — шай! 
Fiberglass Blade & Fiberglass Frame 3 ; 
10 in 1 1 1/20 hp 652 cfm 6.6 sones 13 іп i3in  12'%sin 4 ТВІНб i м 
12in il 1 76 hp 900 cfm 6.8 sones 15 in 15 іп 15 Yie in 4 1BLH8 1BLH8 t 4 МАР 77. A 
16 in 1 1 1/6 hp 2.052 cfm 7.1 sones 18 1s in 18 1s in 15 Mein 4  1BLJÍ Жы 
18in 1 1 YA hp 2,616 cfm 7.2 sones 21 in 21 in 17 in 8 1BLJ3 .] Spa 
20 in 1 1 ў hp 3,800 cfm 7.2 sones 227&in 22%in 17 in 8  1BLJ5 Pi iei ll RS 
24 in 1 1 Ye hp 5,448 cfm 7.2 sones 27 sin 27 Vein 18%1п 8  1BLJ7 
- V . 
Hazardous Location Shutter-Mount Exhaust Fans ри 
= Mount: vertical only = Single speed Have an explosion-proof motor and are rated for use in areas where combustible dust or certain flammable 
= Max. ambient temp.: 104°Е = З Aluminum Blades gases or vapors are present. Fans have built-in shutters that close when the fans turn off to block out 
= Motor HP: % = OSHA-compliant drafts and help maintain the efficiency of the building's HVAC equipment. Shutters open when the fans turn 
= Single phase wire guards on to pull stale air, heat, odors, and some moisture out of barns, garages, and other enclosed indoor work 
areas. They are direct drive with few moving parts and typically require minimal maintenance compared to 
belt-drive models. 
Blade Frame Motor Max. Exhaust Overall Overall Overall Mfr. Item 
Dia. Material Nameplate Voltage Encl. Airflow © 0.000 in SP Height Width Depth Model No. 
Class I, Div 1, Group б and D; Class II, Div 1, Group F and G 
12 іп Aluminum — 115/208-230V АС Totally Enclosed 1,670 сіт 16% in 16 % in 1834 in AX12-4 29NV36 
20in Aluminum 115V AC Air Over 3,640 cfm 2434in  249A4in  19in AX20-4 29NV40 
Class I, Group C and D; Class ЇЇ, Group F and G 
8in Steel 240V AC 320 cfm 13 Жіп 13 Жіп 17 іп SD08-XPF 31EE17 
10in Steel 240V AC Totally Enclosed 620 cfm 15 Yin  15%in  17Y?in SDI0-XPF  31EET8 
12 in Steel 115V AC EY Cooled 1,640 cfm 17 iin 17 “in 20 % in SD12-XPF 23N613 
18 in Steel 115/ AC 3,200 cfm 23Иіп 23 иіп  20%in 5018-ХРЕ 23М614 23N613 
24 in Steel 115V AC 5,500 cfm 29 VÀ in 29 VÀ in 20 Y in SD24-XPF 23N615 
Fan Control s үп 
ап on ro S Description Voltage Amps For Use with No. 
А 6A Dayton? & Oth tible 480172 
486172 and 48C173—Can operate multi- 1DGZ9—Mounts on stan- Rotary ұу 107 Speed Controllable ІЗ 48C172 
ple direct-drive fans, if total amp draw does (ага 4" x 2" single gang box. | Ventilators & Fans. ni 
not exceed control's amp rating. Fit single SPDT (center off). Toggle, 2 120 15 Exhaust Fan & Other 10679 


Speed Switch 


gang box; mounting screws included. 2-Speed Applications E 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. — [5 
Commercial/Industrial Exhaust Fans Details on page А1. 


Dayton 10D963 10D989 | 
Direct-Drive Panel B |c 
Exhaust Fans CFM @ Static Exhaust/ Sones @ 
- Ё Blade A В C D Pressure Shown* Fan Supply Fan Motor  FullLoad 0.000" SP No.of Нет 
= Mount: vertical With Intake LM i (in) (in.) (іп.) 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" Voltage Phase MotorHP RPM Amps @5ft.# Blades Мо. 
. i 4 ith Intake Guards 
A і ооа) 10in 14 5 2% 100) 752 641 431 297 115V AC 1 Yohp 1650 06 94 5 100953 
ithout Intake Guards | 16 5% 2% 12%| 912 753 54  — 115V AC 1 Yi hp 1,650 0.6 6 3  10D954 
12in 
= ; 168 7 2% 129 1,50 1346 1219 1049] 115/230VAC 1 hp 17/72 28/5 11.7 5 100963 
= Motors: totally enclosed air -4m 4g —5 — 534 {4и 112 858 852 — 461 1 115V AC {Чою 1860 — 1 94 — 3 10095 
over, with Class B insulation 16in | 20 5 2% 16% 1,334 1,045 704 490 115V AC 1 Yohp 1,650 1 10.2 3  10D956 
= Ball beari t 20 7 2% 16% | 2,883 2,650 2,417 2,120| 115/230VAC 1 Yhp 1,750 28/15 16.8 3  10D964 
all bearings, excep 
: | 22 7 3934 18% 2,652 2,316 1,837 1,029 115V AC 1 Мйр — 1.155 28 15.5 3 100957 
sleeve bearings on 18in| 22 7 3 18% 3,085 2,880 2,610 2,306 115/230/ AC 1 vhp 1,750 33/7 17.5 3  10D960 
100954 to 100956 22 7 2% 187 2,201 2,947 2,650 2,211. 115/230VAC 1 Yhp — 1/39 28/15 18.8 3  10D965 
A WT 24 7 3% 20% | 3,647 3,280 2,629 1,781 115V AC 1 Мір 1,150 28 15.3 3 100958 
» Max. ambient temp.: 104^F 20m | 24 7 214 20% 3456 3074 2,693 2,205 | 115/2307АС — 1 Иһр 140 28/15 174 3 100966 
= Aluminum blades 24 7 2й 20% 4,34 3,710 3,329 2,883 | 115/230VAC 1 Php 1710 33/17 20 3  10D967 
| 24 7% 2 20% 4,558 4155 3,753 3,329| 115/230VAC 1 Yhp 1,724 70/35 22 3  10D968 
Fans have a motor that's 28 7 3% 24% 4240 2502 2,919 2,102| 115/АС 1 ‘hp 1150 28 172 3 100959 
directly mounted on the fan іп 28 7 3% 24% 4770 4498 3498 2,764| 115/2307АС — 1 Узр 1150 33/18 16.6 3  10D962 
ft. whichired fric- 28 7 3X 241 4,73 3,943 3,202 2,799| 115/230VAC 1 Yehp 1,750 33/17 23 3  10D969 
shaft, which reduces fric 28 7% 2% 24% | 6,254 5,767 5,216 4,558| 115/230V AC 1 Ур 1134 54/28 21 6 100970 
tion and improves efficiency Er 72 E 5 E 2% 8% | 466 329 170 117 115V АС 1 Yohp 1,775 0.6 6.8 5 100952 
В ithout Intake Guards 
VUES mE IM БЕТ m Rm; NN CNN 3 
They pull stale air, heat, 8 8 |2, ; Й i 4 hp à 8/15 г 
4 ур d ist ү 16п 20 7% 2% 16% 2883 2.650 2375 2.0991 115/2300АС — 1 Yhp 1,43 28/15 19.7 3  10D983 
odors, and some moisture ou 20 7 2% 16% 2,006 2693 2,417 2,184 208-230/460/ AC 3 Иһр 1,747 15-16/09 17.9 3 100984 
of indoor spaces to reduce 22 7 3% 18% | 3,498 3350 3,138 2,841 115/230VAC 1 Тар 17/50 33/17 20 3  10D973 
irb taminants: i пп 22.7 2% 180 3604 3,307 2,980 2,587. 115/220V AC — 1 vhp 1/06 33/17 22 3  10D985 
airborne contaminants, Improve 22 1 3% 18% 3,477 3,244 2,968 2,608 208-230/460/ AC 3 Узр 1,700 1.5-16/08 18.7 3  10D974 
indoor air quality, and allow 22 6% 2% 18% | 3,689 3413 3,138 2,799 208-230/460/ AC 3 Yahp 1,705 1.5-1.6/0.8 20 3  10D986 
24 7 3% 20% 4,240 3,774 3,23 2,438 | 115/230VAC — 1 Тар 1172 33/18 19.8 3  10D975 
occupants to breathe comfort- 2 7% 5% 20% | 4,495 4134 3562 2926 115/230VAC — 1 Ур 1.150 54/28 18 3 100976 
ably. Galvanized frame and 20in| 24 6% 2% 20% 4,855 4537 4198 3.710) 115/230VAC 1 Ур 1,700 70/35 23 3 100987 
finish 24 7% 5 20% 4,452 4134 3,731 2.926 208-230/460V AC 3 Yohp 1,125 2.14-2.3/12 14,9 3 100977 
Inish. 24 7 2% 20% 4,501 4283 3922 3,477 208-230/460V АС 3 Yhp 1,753 3.2-3.3/1.6 21 3 100988 
: : А 28 8 4% 24% 5,216 4,622 3,604 2,268 115/230V A 1 Тар 1100 33/8 18 3  10D978 
Note: OSHA-complying guards 28 8 4% 24% 5200 4791 4198 3.286 | 115/230VAC — 1 hp 10/6 54/28 191 3 100079 
(included with select models) аге — 24n | 28 8 4% 24% 5088 4,622 4,028 3,329 208-230/460V АС 1 Упр 14125 2.1-23/.2 143 3  10D980 
required when a fan is installed within 28 8 2% 24% 6,403 5,258 5,491 4,791) 115/230VAC 1 Упр 1132 54/28 22 6 100989 
8 ft. of floor, working level, or within 20 8 34 24) 7654 7,081 6,466 5724 115/2300АС 1 Зар 1,700 7.0/3.5 29 3 100990 
i 28 8 2 24% 7,02 6,657 6,170 5,618 208-230/460V AC 3 Yhp 1,702 32-33/16 28 3 100991 
ааа 34 8% 3% 30% | 9,859 9223 8162 6.906) 115/230VAC 1 ўр 1150 7.5/3.8 22 3 100981 
codes and UL standards. See Index 30 in 34 8% 2% 30% | 9,095 8,353 7,463 6,466 | 115/230V AC 1 yhp 1,28 75/38 27 6 100992 
under Guards, Fan. 34 80 3% 307 9,41 8799 7,887 6,678 208-230/460/ AC 3 Yhp 1,150 36-3.8/19 27 3 100082 
On Graingercom, search by ring 34 8% 2 30) 917 848i 7,675 6,678 208-230/460/ AC 3 Yhp 1,138 3.6-2.8/1.9 26 6 100993 
сот, Д 36in| 40 8 2% 36% 12,742 11,237 9,435 7,420 208-230/460VAC 3 Yhp 1,150 3.6-3.8/1. 29 3 100994 
Item Number and look for Optional * Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). 
Accessories or Related Products. Speed (rpm) shown is nominal. Performance is based on actual speed of test. The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in 
Automatic shutters recommended. a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type A: free inlet hemispherical sone levels. 
10E049 y 
Dayton N 8 
$ 
ж. 
Quiet-Design Direct-Drive a 
= 
Standard Exhaust Fans — adc 2 oce 
Max. Exhaust Max. Noise 
= Mount: vertical or horizontal Blade, A B C D Nameplate Motor Airflow @ Level @ 0.000 No.of Пет 
А қ қ ; А Dia. | (іп.) (in.) (in.) (in.) Voltage Phase Horsepower 0.000 in SP* in SP @ 5ft& Blades Мо. 
= Motors: totally enclosed air over, with Class В insulation әп 16 ^ 7 3% 124) 115/230V AC — 1 Yi hp 1286 cfm 11.2 5опеѕ 3 10Е038 
» Ball bearings 46in 20.7. 3% 16% 115/280V AC 1 Ya hp 2,544 cfm 18.5 sones 3  10E040 
= 60 Hz 20 7 3% 16% 208-230/460/ АС 3 Ya hp 2,459 cfm 15.8 sones 3  10E041 
M ientt ‚104°Е іп 22. 7 3% 18% 115/230V AC 1 hp 3,032 cfm 22 sones 4  10E042 
» Max. ambient temp.: 10: 22 7 3% 18% 208-230/460/ AC 3 Упр 3,072 сіт 22 sones 4  10E043 
» Aluminum blades 28 8 6% 24% 115/230V AC 1 Ye hp 5,658 cfm 21 sones 3  10E046 
; ТЕН ; ; ә, 24in| 28 8 7% 24%) 115/230V AC 1 34 hp 6,208 cfm 18.4 sones 3  10E047 
Galvanized frame and finish. Suitable for use in commercial 98 8 7% 247% 208-230/460V AC 3 Si hp 6424 сїт 18.4 sonas 3 10Е048 
and industrial applications. 30in| 34 8% 3 30% 208-230/460/ АС 3 34 hp 9,371 cfm 24 sones 3  10E049 


Я hs i i ic ji ihin "Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of 
Note: OSHA: complying guards ar. required when a fan is installed within appurtenances (accessories). Speed (rpm) shown is nominal. Performance is based on actual speed of test. # The sound 
8 ft. of floor, working level, or within reach of personnel. Review OSHA ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 
codes and UL standards. 301. Values shown are for installation type A: free inlet hemispherical sone levels. 


= е Dia. 
Frames for Wall-Mount Dayton MB WEE E 
Ventilation Fans Байет. _ вше! у 
van А 10 in {2%in  10F478 
» Mount: vertical or horizontal 12in 1 Tin 10Е033 
Rigid galvanized steel frames have deep venturi апа 1"W flanges. Ш. in 18 й in ete) 
10F477 to 10F479 include a zinc-plated guard; all others have slotted 18 in 70 1 Tn 10Е035 
i 20 in 22%in  10E036 
motor base and mounting bolts to accept 48 or 56 frame motors. D seein TUER 
Note: Motors and blades are sold separately. For motors, see Index under Motors, Fan; 30 in 32 іп 10E038 
10F478 10E033 for fan blades, see Fan Blades; for intake guards, see Guards, Fan. 36 in 38 V: in 10F480 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Commercial/Industrial Exhaust Fans 
Guard- and Ring-Mount Exhaust Fans Dayton 
= Mount: vertical or horizontal Designed for low-pressure exhausting and cooling 
= Motors: totally enclosed, 60 Hz, thermally protected applications. Automatic shutter is recommended for guard- 
= Max. inlet/ambient temp.: 104°F mount fans; go to Grainger.com and search for fan shutters. 
Blade No. of Nameplate Motor Max. Exhaust Max. Noise Level No. of Item 
Dia. Blades Voltage Phase Horsepower Motor Speed  Airflow © 0.000 in SP © 0.000 in SP @ 5ft Blades No. 
Guard-Mount Fans, Aluminum Blade, Steel Guard with Powder Coated Finish 
Тіп 5 115V АС 1 1/25 һр 1,550 RPM 288 cfm 6.8 sones 5 484X51 
10 in 5 115V AC 1 1/25 hp 1,550 RPM 615 cfm 6.4 sones 5 484X52 
12in 3 115V AC 1 1/15 hp 1,550 RPM 830 cfm 6.1 sones 3 484X53 
16 іп 3 115V AC 1 Vio hp 1,550 RPM 1,280 cfm 6.1 sones 3 484X54 
18 in 3 115V AC 1 Ya hp 1,725 RPM 3,900 cfm 7.4 sones 3 484X55 
Guard-Mount Fans, Steel Blade, Sigel Guard with Polyester, Finish E ài 
30 in 3 115V AC 1 Ўв hp 843 RPM 5,472 cfm 7.2 sones 3 45MX72 
36 in 3 115V AC 1 15 hp 836 RPM 6,404 cfm 8.4 sones 3 45MX73 
Ring-Mount Fans, Bracket Mounting, Steel Frame* А 
біп 5 115V AC 1 1/65 hp 1,550 RPM 119 сїт 3.6 sones 5 12U117 
9 in 5 115V AC 1 1/45 hp 1,550 RPM 305 cfm 6.9 sones 5 12U118 
12 in 5 115V AC 1 1/30 hp 1,550 RPM 665 cfm 6.4 sones 5 12U119 
Ring-Mount Fans, Hasse Mounting, Steel Frame* 
12 in 115V AC 1 1/20 hp 1,550 RPM 889 cfm 6.4 sones 3 12U120 
* OSHA ОЙ | guards are required when a fan is installed within 8 ft. of floor, working level, or within reach of personnel. 
Review OSHA codes and UL standards. See Index under Guards, Fan. 12U120 
Hazardous Location Direct-Drive Exhaust Fans Dayton 
= Mount: vertical or horizontal Fans ventilate spaces containing flammable or Note: OSHA complying guards are required when a fan is installed 
» Motors: explosionproof, explosive vapors, gases, or dusts (per NEC 500). For ppt E of neor, "m m од bis i 1. Ы 
fan-cooled enclosure with use with NEC Class |, Division |, Groups С and D; NEC — Ai sendas es 
Class B insulation Class Il, Division |, Groups F and G (105020 for Groups Consult local ventilation contractor or fire inspector for local code 
a А 
Hazardous location һай bearings E 5 and @). Galvanized frame and finish. Spark requirements. Do not use where motor or blades will accumulate paint 
= Max. ambient temp.: 104°F resistant aluminum blades. Motorized damper and residue. Electrically ground all components in hazardous location system. 
shutters are not recommended. 
Max. Exhaust Max. Noise 
Blade Motor Airflow@ Level © 0.000 No. of Нет 
Dia. (in. ) (in. ) (in ) (in ) | Nameplate Voltage Phase Horsepower 0.000inSP* inSP@5ft# Blades Мо. 
Panel Exhaust Fans 
12 in 16 9% 3 1214| 115/208-230V AC 1 1/6 hp 1,347 cfm 13.4 sones 5 327053 
16 9% 3 12% 208-230/460V AC 3 Yi hp 1,347 сїт 13.4 sones 5 100996 
16 in 20 9% 3% 16% 115/208-230V AC 1 YA hp 2,476 сіт 14.1 sones 3 100997 
20 9% 3% 16% 208-230/460V AC 3 YA hp 2,476 cfm 14, sones 3 100998 
18 in 22 9% 3% 18% 115/208-230V AC 1 Ys hp 3,168 cfm 19.1 sones 3 100999 
22 11 3% 18% 208-230/460V AC 3 Ys hp 3.168 сіт 1941 sones 3 Т0Е001 
20in 24 11% 3% 20%! 115/208-230V AC 1 Ye hp 4,557 cfm 23 sones 3  10E002 
24 11% 3% 20%! 208-230/460V AC 3 Ye hp 4,557 cfm 23 sones 3  10E003 
28 11% 3% 24% 115/208-230V AC 1 Yo hp 5,669 cfm 26 sones 2  10E004 
олу 28 119 376 24% 115/208-230/ AC — 1 34 hp 6,317cím 28 sones 3 10E005 
28 11% 3% 24%! 208-230/460V AC 3 Y hp 5,669 cfm 26 sones 2 10Е006 
28 12 3% 24%! 208-230/460V AC 3 34 hp 6,317 cfm 28 sones 3 10Е007 
Ring Exhaust Fans with Prepunched Mounting Holes 
12 in 16% 13% 2 12% 115/208-230V AC 1 1/6 hp 1,147 cfm 13.6 sones 5 32ZN54 
167 13% 2 12%) 208-230/460V АС 3 YA hp 1,147 сїт 13.6 sones 5 10Е009 
16 in 2014 13% 2 16% 115/208-230V AC 1 YA hp 2,153 cfm 17 sones 3 10Е010 
2014 13% 2 16% 208-230/460V AC 3 YA hp 2,153 cfm 17 sones 3 10Е011 
18 in 22141314 2 18% 115/208-230V AC 1 YA hp 2,371 cfm 21 sones 3 10Е012 
2214 13% 2 18% 208-230/460V AC 3 Y hp 2,371 сіт 21 sones 3 10Е013 
20in 2414 13% 2 20% 115/208-230V AC 1 YA hp 2,429 сіт 23 sones 3  10E014 
2414 13% 2 20% 208-230/460V AC 3 YA hp 2,429 сіт 23 sones 3 10Е015 
28 14 13% 2 24%) 115/208-230V АС 1 Yo hp 3,837 сіт 26 sones 3 10Е016 
24 in 281/4137 2 24%) 115/208-230V АС 1 Ye hp 5,669 cfm 26 sones 2 10E017 
28/4 13% 2 24%) 208-230/460V AC 3 Ys hp 3,837 cfm 30 sones 3  10E018 
28% 13% 2 24% 208-230/460V AC 3 Y hp 5,669 сїтї 26 sones 2 10Е019 
30in 3434 17% 2 30% 115/208-230V AC 1 34 hp 8,153 сїт 28 sones 6  10E020 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects Ring Exhaust Fan 
of appurtenances (accessories). Speed (rpm) shown is nominal. Performance is based on actual speed of test. # The 

sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m), in a hemispherical free field calculated per AMCA 

Standard 301. Values shown are for installation type A: free inlet hemispherical sone levels. 


Direct-Drive Reversible 


Panel Fans paroni 
a Mount: vertical or horizontal Versatile fans have reversing switch to quickly 
» Motors: totally enclosed air exhaust or supply air in demanding ventilating 
over, with Class B insulation applications. Feature galvanized frame. D NA 
= Ball bearings Note: OSHA-complying guards are required when a fan is | Ü % 
= 1 speed, 60 Hz installed within 8 ft. of floor, working level, or within reach of J әр АҒ 
= Max. inlet/ambient temp.: 104°F personnel. Review OSHA codes and UL standards. | 
|. B СУ A 
Blade No. of Nameplate Motor Motor Max. Exhaust/ Supply Item 
Dia. Blades Voltage Phase HP Speed Airflow at 0.000 in SP Мо. 
12 in 4 115/230V AC 1 hp 1,755 RPM 1,470 cfm 10E021 
4 208-230/460VAC 3 Ур 1,750 RPM 1,463 cfm 10E027 
3 115/230V AC 1  VWhp 1,750 RPM 1,811 cfm 10E022 RECOMMENDED ACCESSORIES 
16 in 3 115/230V AC 1 Yhp 1,750 RPM 2,410 сїтї 10E023 Wall Weather Wall Fan 
3 208-230/460V AC 3 Vihp 1,750 RPM 1,926 cfm 10E028 Blade | е „ | Housing Hood Collar ^ Guard 
4 208-230/460VAC 232 hp 1,750 RPM 2,512 cfm 10E029 Dia. A'(Sq) B С р Item No. Пет No. Item No. Item No. 
Р 4 115/230V AC Я Yahp 1,750 RPM 2,960 cfm 10E024 12in 16 7 4 12 14 ЗЕКЕ4 160556 160550 1WBT8 
18in — 4 — —208230/400V AC 3 %һр 1.750 RPM $138cfm 10Е030 fein 207 2% 16% | 3FKF5 160558 160552 1М/ВТ9 
i 3 115/230V AC 1 Yahp 1,750 RPM 3,471 сіт 10Е025 16 in 20 n 3 16% 3FKF5 16D558  16D552  1WBT9 
20 In 3 208-230/460V AC 3 hp 1,750 RPM 3,477 сїтї 10Е031 Tin 2 7 3% 180! 3FKF6 160559 160553 ТМ/РВІЛ 
241 3 115/230V АС 1 Ур 1,150 RPM 4,516 сіт 10E026 20in —24 7 3% 20%! ЗЕКЕ?  3FKF2  3FKF3  1WBU2 
n 3 208-230/460V AC 3 Уһр 1,150RPM 4,261 cfm 10E032 24 in 28 8 3% 24% 3FKF8 1WBV9  1WBVi —1WBUS 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). Speed (rpm) shown is nominal. Performance 
is based on actual speed of test. The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m), in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for 
installation type A: free inlet hemispherical sone levels. 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. == 
Commercial/Industrial Exhaust Fans Details on page А1. 


ES—— А 54. —— —4 H 
| Belt-Drive Supply Fans 
= Mount: supply—vertical, exhaust—horizontal = Variable pitch, adjustable motor 
= Regreasable pillow block ball bearings, pulley optimizes fan performance 
" H . . " . " 
R except 60" blade dia. fans are regreasable Designed for commercial applications requir- 
| cast pillow block; 3FKD4, 7CC26, and ing high volumes of air at low static pressures. Standard-Duty— 
NE о ТАС80 to 7AD15 have sealed pillow block Air handling-quality bearings meet a minimum Feature 6-blade 
AT Flow = Max. inlet/ambient temp.: 104°F of L10-100,000 hours. Motors, sheaves, bush- dae В 
ings, and belts are packed separately when Р/0рейегв anc rig! 
RECOMMENDED ACCESSORIES : d : ive- i 
Motorized complete fan with drive package is ordered. — Qrive-frame rails. 
Wall Weather Wall Fan  Galvanized i i i 
Blade Dimensions (in) Housing Hood Collar Guard Wall Shutter More sizes available on Grainger.com. Heavy-Duty—Feature 
Да. A ic 2 T xs iter Nọ. пет No. ltem, Na. пеп No. item, No. Note: OSHA complying guards are required when a 6-blade heavy-duty 
ІП 2 2 2 ie jl ithi i А 
30in|-34 2274 1 21% 3034 ЗЕКЕ МЕЛІ 1WBV2 1WBU4 30728 — lenis installed within 8 ft. of floor, working level, or cast aluminum propel- 
36in| 40 23 4 1 224 36% 3FKGi 1WBW?2 1WBV3 1WBUS 306729 within reach of personnel. Review OSHA codes and UL lers and heavy-duty 
48in| 54 26 2 23% 48 %| 3FKG3 1WBW4 1WBV5 1WBU/ 30731 standards. drivet h | 
60in| 66 35% 2 33% 61 | 3FKGS 1WBW6 1WBV8 1WBUS 30733 Tive-trame channels. 
Standard-Duty FANS COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 
Open Dripproof Totally Enclosed Open Dripproof Totally Enclosed 
Exhaust/ 1-Phase Motor 1-Phase Motor 3-Phase Motor 3-Phase Motor FAN WITHOUT 
CFM Air Delivery @ Supply Sones 115/230V, 60 Hz | 115/230/, 60 Hz | 208-230/460, 60 Hz 208-230/440/, 60 Hz) MOTOR & 
Blade Static Pressure Shown* Fan Fan  QG 0.000" Max. Item Item Item Item DRIVE PKG.** 
Dia. | 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" |MotorHP RPM @5ft.# BHP} No. No. No. No. Item No. 
Standard-Duty 
3,581 3,148 2469 1,160 VA 953 16.2 0.3 7AC80 7AC82 7AC81 7AC83 
20in | 3,904 3,517 2954 2,037 % 1039 172 0.4 ТАС84 7AC86 1А085 1А087 3FKD4 
4.587 4277 38/3 3333 V 1,221 20 0.6 7AC88 7AC90 7AC89 7AC91 
7,096 6,015 — — Yi 621 13.2 0.3 7CC13 7СС14 TAC96 TCC15 
7,13 6,763 5,160 - % 675 14.6 0.39 76616 76617 7AC97 7CC18 
30in | 8867 8,036 6,990 - % 776 17.8 0.6 7CC19 7CC20 7AC98 76621 1WDC6 
10,078 9,342 8560 7424 ЕЛ 882 22 0.9 76622 76623 7AC99 70024 
11,001 10,285 9,36 8,847 1 968 26 12 76625 76626 7AD00 76627 
10484 8,176 — = % 477 12.5 0.39 76628 76629 7ADU1 7СС30 
12220 10328 | — - % 556 15.8 0.6 70031 70632 7AD02 76033 
36in | 13,802 12,156 10,205 — ЕЛ 628 18.7 0.9 10034 16635 14003 76636 1WDC7 
15,253 13,798 12,111 9,875 1 694 21 12 1СС37 16038 7AD04 76039 
17,407 16,198 14,753 13,170 | 1% 792 28 1.8 76640 76641 7А005 70042 
17349 13047 - — 7 341 131 0.6 7СС58 7СС59 7AD10 7CC60 
19,995 16,655 - - ЕЛ 393 16.4 0.9 7CC61 76662 7AD11 7CC63 
agin | 21827 18907 13506 -- 1 429 194 12 1СС64 7CC65 7AD12 7CC66 1WDC9 
24,981 22,460 19129  — 1% 491 22 18 76667 76668 7AD13 7CC69 
27,474 25,206 22,529 18,065 2 540 25 24 76670 716671 7AD14 76672 
31,442 29,484 27,395 24,703 3 618 29 3.6 - - 7AD15 10530 
Heavy-Duty 
48,356 44215 392774 -- 5 485 35 5.75 = = 7AC72 7AC73 
вот | 55335 51,712 48133 41,726 | 7% 555 45 8.63 - - 7AC74 7AC75 3FKD6 
60,918 57,628 54,364 50,737 10 611 54 115 - - 1А076 1А077 
69,692 066,818 63,943 61,110 15 699 74 17.25 - - 7AC78 7AC79 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. T Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values are for installation type A: free 
inlet sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. 


Standard-Duty Belt-Drive [777777] i 

Note: OSHA complying 

guards are required Exhaust Fans 

when a fan is installed = Mount: exhaust—vertical, supply—horizontal 

liia ber pam = 30" fans with drive package have sealed pillow block 
25 bearings; others have regreasable pillow block bearings 


reach of personnel. 5 b 
Review OSHA codes = Max. inlet/ambient temp.: 104°F 


Ar Fi and UL standards. » Variable pitch, adjustable motor pulley optimizes fan performance 
RECOMMENDED ACCESSORIES ES Designed for commercial applications requiring high volumes of air at low 
jai e gan E static pressures. Fans feature 6-blade galvanized-steel propellers, rigid drive- 
Dimensions (in Wall Weather Collar Guard Galvanized Aluminum Fiberglass i Ч i i ina- j i 
Blade Housing Hood item Нет | Item Mtem item frame rails, and 1-pc. motor/bearing plate. Air handling-quality bearings meet 


Dia. A B Е ет No. Item No. No. Мо. No. No. No. a minimum of L10-100,000 hours. Motor, sheaves, bushings, and belts are 


CDE 
301113421705 7 1 16 43098, 3FKF9 1WBW1 1WBV21WBU4) 1C055 30309 50216 ith dri і 
36in40 22 6 1 16 36% 3FKGi 1WBW2 1WBV3 TWBUS! 40521 3631056917 packed separately when complete fan with drive package is ordered. More 
42in|4623 4 6 2 1712421» 3FKG2 1WBW3 1WBV4 1WBU6| 10210 30311 5С219 Sizes available on Grainger.com. 


48in|54 23% 7 2 161248 4| 3FKG3 1WBWA4 1WBV5 1WBU7| 1C211 30312. 5C220 
FANS COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE* * 
Open Dripproof Totally Enclosed Open Dripproof Totally Enclosed | FAN WITHOUT 


Exhaust/ 1-Phase Motor 1-Phase Motor 3-Phase Motor 3-Phase Motor MOTOR 

CFM Air Delivery & Supply Sones 115/230V, 60 Hz 115/230V, 60 Hz |208-230/460/, 60 Hz|208-220/440V, 60 Hz; — & DRIVE 

Blade Static Pressure Shown* Fan Fan @0.000" Max. Item Item Item Item PKG.** 

Dia. 0.000" — 0.125" 0.250" 0.375" |MotorHP RPM  @5ft.# —BHPT No. No. No. No. Item No. 
7,096 6,015 - - VA 621 13.2 0.3 76685 76686 7AD32 76687 
7,713 6,763 5,160 — % 675 14.6 0.39 76688 7CC89 7AD33 76690 

30 in 8,867 8,036 6,990 — № 776 17.8 0.6 76691 76692 7AD34 76693 1WDC1 

10,078 9,342 8,560 7,424 3 882 22 0.9 76694 76695 7AD35 76696 
11,061 10,385 9,736 8,847 1 968 26 1.2 76697 76698 7А036 76699 
10,484 8,176 — — % 477 125 0.39 TCFO01 TCF02 7AD37 7СҒ03 
12,220 10,328 — — № 556 15.8 0.6 7CF04 7CF05 7А038 7CF06 

36 in 13,802 12,156 10,205 — 3 628 18.7 0.9 7CF07 7CF08 7AD39 7CF09 1WDC2 
15253 13,798 12,111 9,875 1 694 21 12 ТСЕ10 TCF11 7AD40 ТСЕ12 
17,407 16,198 14,753 13,170 1% 792 28 1.8 ТСЕ13 TCF14 7AD41 7CF15 
14712 11,980 — — Y 426 174 0.6 TCF16 TCF17 ТА042 TCF18 

42 in 16,646 14,327 10,507 — % 482 20 0.9 ТСЕ19 7CF20 7AD43 7CF21 1WDC3 
18,408 16,388 13,752 — 1 533 22 12 ТСЕ22 TCF23 7А044 ТСЕ24 
20,998 19,302 17,182 14,193 1% 608 26 1.8 7CF25 TCF26 7А045 1CF27 
17,349 13,047 — — Y 341 134 0.6 TCF31 TCF32 7AD46 TCF33 
19,995 16,655 — — 3 393 16.4 0.9 7CF34 7CF35 7А047 7CF36 

48 in 21,827 18,907 13,506 — 1 429 19.4 1.2 TCF37 7CF38 7AD48 7CF39 4woca 
24,981 22,460 19,129 — 1% 491 22 1.8 7CF40 7CF41 7AD49 7CF42 
27,474 25,206 22,529 18,065 2 540 25 24 7CF43 7CF44 7А050 ТСЕ45 
31,442 29,484 27,395 24,703 3 618 29 3.6 — — 7AD51 7D529 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. t Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values are for installation type A: free inlet 
hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain performance listed. 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Commercial/Industrial Exhaust Fans 


Medium-Duty Belt-Drive 
Exhaust Fans 


= Mount: exhaust—vertical, supply—horizontal 

» Regreasable pillow block ball bearings, except 
20" blade dia. fans have sealed pillow block 

= Max. inlet/ambient temp.: 104°F : --- = 

a Variable pitch, adjustable motor pulley = = =] 
optimizes fan performance (except 1AHA7) 

Designed for commercial and industrial applications requir- 

ing high volumes of air at low static pressures. Fans feature 

5-blade reinforced galvanized-steel propellers, heavy- 

duty drive-frame rails, and 1-pc. motor/bearing plate. Air 

handling-quality bearings meet a minimum of L10-100,000 

hours. Motor, sheaves, bushings, and belts are packed sepa- 

rately when complete fan with drive package is ordered. 

Note: OSHA complying guards are required when a fan is installed within 8 


ft. of floor, working level, or within reach of personnel. Review OSHA codes Air Flow 
and UL standards. See Index under Guards, Fan. 


--D 


RECOMMENDED ACCESSORIES 


Wall Shutters 


3 : Wall Weather Wall Fan Galvanized Aluminum Fiberglass 
Blade Dimensions Housing Hood Collar Guard CFM @ Item Item Item 
Dia. A B C D E F Item No. Item No. Item No. Item No. 0.000" SPtT No. No. No. 
20i | 24in 195i Зип iin — 464i  20%in | ЗЕКЕТ 3FKF2 3FKF3  1WBU2 25700 10745 40559 50214 
24in | 28in 18in 4%in 1%in 13%in — 243éin | 3FKF8  1WBV9 —— 1WBVi — 1WBUS 58300 1048 30308 50215 
зот | зат 20i 5ип тит 14%in 30%in | 3FKFO — 1WEWI — TWBV2 — 1WBU4 |— 212620 ашын 50218 
» 13,630 = 4FZH8 = 
"E «18590 | 46521 3C310 56217 
36 in 40 in 22 in 6in Tin 16 in 36 % in 3FKG1 1WBW2 1WBV3 1WBUS > 18,590 = 4FZH9 = 
< 25,630 10210 3C3ii 50219 
42i | 46in 23%in б 2i 17%in 42%in | 3FKG2  1WBW3  1WBV4 = 1WBUG | «30750 = ДЕГ = 
> 30,750 | 307304 = = 
48in | 54in 23%in т 2in 16 in 48 ein | 3FKG3  1WBWA — 1WBV5 вит 32310 10211 30313 50220 
<42510 30115: 2022 50221 
54 in 60 in 23 in 6 Vo in 2in 16 Yin 55in 3FKG4 1WBW5 1WBV7 1WBU8 > 42.510 37321 = 56221 
60i | 66in 26%in  7Yein in 18%п б1ї 3FK65  1WBWG  1WBV8 — twBug |— 220.950 SOIi6... 90914 mE 


» 50,990 3C733t — — 
tt CFM states minimum air volume to operate shutters. Motorized damper. 


FANS COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 
Open Dripproof [Totally Enclosed) Open Dripproof Totally Enclosed 
1-Phase Motor | 1-Phase Motor | 3-Phase Motor | 3-Phase Motor FANS WITHOUT 


Exhaust/ Sones 115/230V 115/230V | 208-220/440V | 208-220/440V | MOTOR & DRIVE PKG.** 
Blade CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Supply Fan Fan @ 0.000" Max. Item Item Item Item Item 
Dia. | — 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" | MotorHP RPM @5ft.# BHPt No. No. No. No. No. 
4,404 3,672 — — 7 861 143 03 TAD52 TAD54 7AD53 TAD55 
еп) 484 4,156 — — % 947 161 04 7AD56 7AD58 7AD57 7AD59 3FKD8 
5,550 4,919 4,269 — % 1,08 179 06 7AD60 TAD62 7AD61 7AD63 
6,348 5,764 5,325 4,479 y — 1241 2 0.9 7AD64 — 7AD65 7AD66 
6,039 5,142 — — 5 643 127 038 7M7V7 7M7W2 = 7M7W9 
6,950 6,216 4,806 — № 740 147 058 7M7V8 7M7W3 — 7M7X0 
24in| 7,927 7,296 6,514 - % 844 198 0.86 7M7V9 7M7W4 — 7M7X1 ТАНАТ 
8,734 8,173 7,507 6,279 1 930 27 115 7M7WO 7M7W5 7M7W7 7M7X2 
10,002 9,518 8,984 8,344 1% 1,065 46 173 TAR52 — 7AR53 — 
9,829 8,499 — — А 594 154 0.58 7M7X4 7M7X8 — 7M7Y7 
11,169 10,067 8,391 - и 675 183 046 7M7X5 7M7Y0 — 7M7Y8 
30in| 12,328 11,355 9,977 - 1 745 21 1.15 7M7X6 7M7Y1 7M7Y4 7M7Y9 1AHA2 
14,098 13,279 12,271 10,859 1% 852 26 173 7M7X7 7M7Y2 7M7Y5 7M7Z0 
15,488 14,742 13,891 12,735 2 9386 — 31 23 7M7X8 7M7Y3 7M7Y6 7M721 
12,492 10,112 — — % 433 135 0.58 7M722 ТМ727 — 7M807 
14,223 12,197 — — A 493 151 0.86 7M723 7M728 — 7M808 
36in| 15,636 13,847 11,288 — 1 542 17.2 145 7M724 7M729 7M803 7M809 1AHA3 
17,973 16,501 14,678 11,697 1% 63 22 173 7M725 7M800 7M804 7M810 
19,733 18,457 16,798 14,771 2 684 26 23 7M726 7M801 7M805 7M811 
17,709 14,179 — — % 380 155 0.86 7M813 7M817 — 7M827 
19,480 16,358 — — 1 418 183 1.15 7M814 7M818 7M822 7M828 
өт) 22322 19,801 16,803 — 1% 479 23 173 7M815 7M819 7M823 7M829 m 
24,419 22,147 19,318 14,534 2 524 26 2.3 7M816 7M820 7M824 7M830 
28,101 26,182 23,819 21,503 3 603 31 345 — 7M821 7M825 7M831 
33,227 31,632 29,866 27,693 5 73 — 38 515 — — 7M826 7M832 
22,617 18,903 — — 1 351 150 115 7М833 7M836 7M840 7M845 
4gin| 25839 22,767 17,182 — 1% — 400 186 173 7M834 7M837 7M841 7M846 1АНА5 
28,545 25,797 21,971 — 2 A3 21 23 7M835 7M838 7M842 7M847 
32,605 30,246 27,492 22,873 3 506 — 27 345 — 7M839 7M843 7M848 
30,129 26,014 — - 108 — 83 173 173 7M850 7M852 7M855 7M860 
Бат) 32589 28,800 22,253 - 2 81 190 23 7М851 7M853 7M856 7M861 1АНА6 
37,683 34,407 30,466 — 3 499 25 345 — 7M854 7M857 7M862 
44,535 41,763 38,990 35,068 5 507 43 575 = - 7M858 7M863 
38,697 30,835 — — 2 200 197 23 7M865 7M866 7M868 7M873 
44,302 37,736 - - 3 332 24 345 — 7M867 7M869 7M874 
60in| 52,442 47,037 40,624 — 5 393 30 515 - - 7M870 7M875 1AHA7 
60,048 55,356 50,229 43,743 7% 450 51 8.63 - - 7M871 7M876 
66,186 61,929 57,516 52,318 10 496 70 115 - - 7M872 7M877 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. t Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values are for installation Type A: free 
inlet hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain performance listed. 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. [|= 
Commercial/Industrial Exhaust Fans Details on page А1. 


commercial and 


Heavy-Duty Belt-Drive Exhaust Fans Designed for БЫШ 


= Mount: exhaust—vertical, supply—horizontal industrial applica- 

= Regreasable, cast pillow block ball bearings tions requiring high volumes of air 

= Max. inlet/ambient temp.: 104°F at low to medium static pressures. 

» Variable pitch, adjustable motor pulley Fans feature 6-blade heavy-duty cast-alumi- 
optimizes fan performance (except 1AHB5) num propellers, heavy-duty drive-frame 


channels, bearing plate, and motor plate. Air 
RECOMMENDED ACCESSORIES — handling-quality bearings meet a minimum 
Wall Weather Wall Fan of L10-100,000 hours. Motor, sheaves, 
Blade " r Dimensions (in) қ Я Housing ДТ colar бб bushings, and belts are packed separately 
la. em No. Item No. Пет No. Item No. j j j 
Aii os —18 4R TS 24%] ЭРКЕ 1WBVS 1Wevi ТВ; When complete fan with drive package is 
30in| 34 20 5% 1% 14% 30% IT 1WBWi 1WBV2 1WBU4 ordered. 
36i 40 22 6 16 36% | 3FKG1_ 1WBW2 1WBV3 1WBUS Я - 
49m | 46 26% 6 20% 427 |3FKC2 TWBWS TWBVA-TWBUS Note: OSHA complying guards are required when a 
| 7 8 3FKG3 1WBW4 1WBV6 1WBU; fanis installed within 8 ft. of floor, working level, or 


48 in 54 28 7 б 2 [ ро ТУ 
27 55 | 3FKG4 1WBWs5 1WBV7 1WBUS үйіліп reach of personnel. Review OSHA codes and UL 


54in | 60 33% 6% Fi NBWS 1WBV7 1 
G0in | 66 34 7% 2674 61 |3FKG5 1WBW6 iWBV8 1WBUS ^ standards. See Index under Guards, Fan. 


pate 


NN P/N 
N 
ы 
со 
S 


Air Flow 
FANS COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 
Open Dripproof Totally Enclosed Open Dripproof Totally Enclosed) FAN WITHOUT 
Exhaust/ 1-Phase Motor| 1-Phase Motor | 3-Phase Motor 3-Phase Motor | MOTOR & 
TT CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Supply ғ Eq M 115/230 ШЫ шү асты DRIVE РКО. ** 
айе ы " » н E ы ап .000" Max. em em em em Item 
Dia. | 0.000" 0.125" 0.250 0.375" 0.500" 0.625" 0.750" MotorHP RPM @51# BHPt | Мо. No. | Мо. No. No. 
5,608 4,889 3,679 7 814 142 0.38 ТАВ54 7AR55 — ТАВ56 
әдіп | 6469 5,867 4,987 3,648 1,58 — — % 939 17.7 0.58 7M878 7M882 — 7M888 1АНА8 
7,357 6847 6,194 5282 2,339 1,469 — % 1,068 21 0.86 7M879 7M883 — 7M889 
8,115 7,660 7,127 6,375 5,503 2,475 1,686 1 1,178 24 1.15 7M880 7M884 7M886 7M890 
9474 7,888 % 687 163 058 ТАВ57 7AR58 — ТАВ59 
10,98 9,474 17,730 3 783 19.7 0.86 7M892 7M896 — 7M8A5 
30in | 11,901 10,739 9,276 1 863 23 1.15 7M893 7M897 7M8A1 7M8A6 1AHA9 
13,639 12,646 11,452 10,112 -- — — 1% 989 27 1.73 7M894 7M898 ТМ8А2 7M8A7 
14,990 14,090 13,072 11,885 10,489 — -- 2 1,087 31 2.3 7M895 7M899 ТМ8АЗ ТМ8А8 
14,345 11,967 ЕЛ 620 20 0.86 TAR60 TAR61 = TAR62 
15,803 13,762 1 683 23 1.15 7M8B0 7M8B3 7M8B7 7M8C2 
36in | 18117 16,453 14,122 1% 783 28 1.73 7M8B1 7M8B4 7M8B8 7M8C3 1AHB1 
19,922 18,434 16,458 13,986 — — — 2 861 31 23 7M8B2 7M8B5 7M8B9 7M8C4 
22,791 21,529 19,987 18,080 — — — 3 985 38 3.45 — 7M8B6 7M8CO 7М8С5 
| 26,979 25,047 24,763 23,368 21,737 20,121 = | 5 1,166 50 5.75 | — | — 7M8C1 |  7M8C6 
18,024 14,838 1 528 17.8 1.15 | 7AR63 7AR64 |  7AR65 TAR66 
20,652 17,843 1 605 21 1.73 7M8C7 7M8C9 7M8D2 7M8D7 
42in | 22,735 20,142 17,272 2 666 24 2.3 7M8C8 7M8D0 7M8D3 7M8D8 1AHB2 
26,012 23,867 21,621 18,395 — — — 3 762 31 3.45 — 7M8D1 7M8D4 7M8D9 
30,825 29,065 27,028 25,215 22,372 = = 5 903 4 5.75 — — 7M8D5 7M8E0 
26,377 21,773 1% 524 24 1.73 TAR67 7AR68 TAR69 7AR70 
28,995 24,803 2 576 27 2.3 7M8E2 7M8E3 7M8E5 7M8F0 
48in | 33,223 29,689 25,707 3 660 32 3.45 — 7M8E4 7M8E6 7M8F1 1AHB3 
39,364 36,499 33,176 29,728 — — — 5 782 40 5.75 — — 7M8E7 7M8F2 
45,053 42,635 39,778 36,972 33,755 = — 7% 895 49 8.63 | — — | TM8E8 7M8F3 
29,332 25255 2 419 22 23 ТАВ71 7AR72 ТАВ73 ТАВ74 
33,602 30,247 25,975 3 480 27 3.45 7M8F5 ТМ8Е6 — 7M8G1 
54 in | 39,833 37674 33,796 30,011 = — 5 569 37 5.75 — — 7M8F7 7M8G2 1AHB4 
45,573 43,687 40,399 37,596 33,972 — — 7% 651 48 8.63 — — 7M8F8 7M8G3 
50,124 48,408 45,926 42,953 40,218 36,437 -- 10 716 59 11,5 | — — |  1M8F9 7M864 
40,778 35,888 26,41 3 409 27 3.45 7AR75 7AR76 TARTT ТАВТ8 
48,356 44,215 39,274 5 485 35 5.75 — — 7M8G6 7M8H1 
60in | 55,335 51,712 48,133 41,726 — — — 7» 555 45 8.63 - - 7M8G7 7M8H2 ТАНВ5 
60,918 57,608 54,364 50,737 43,055 — — 10 611 54 11.5 — — 7M8G8 7M8H3 
69,692 66,816 63,943 61,110 57,579 50,855 44,128 15 699 74 1725 — — 7M869 7M8H4 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. 1 Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values are for installation type A: free inlet 
hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain performance listed. 


Wall Housing сетей Exhaust and Supply Fan Accessories Dayton] 


Galvanized steel accessories are for forfan (in. D Item For Fan N D Item 
use with Dayton belt- and direct- Оа. (in.) E ) (in. Gauge Мо. . Dia. (in.) m ) (in. Gauge | Мо. 
drive exhaust and supply propeller Wal Housings 1 ыр. Standard ali colas in 20 160548 
fans. Shipped unassembled; assem- m тае zm 18 Dl 10п т 20 160540 
H in 6 In In In 8 In In 
2. we ae QR E NGC Ин ЖЫР el 
" " in 8 In In In win 1 ^ in 
Westh M uen comer Е ЕЕ ЕЕ ЕЕЕ 
eather ' reen completely protects motor in 24 Yin 32in 18 ЕКЕ? in gin 17 іп 18 | 
: 1. С Ei ӘЛІН ч 24in 28%in 37in 18 3FKF8 24in 28 %in18%in 18 1WBV1 
rive side of fan. 30in 34%in 38in 18 ЗЕКЕ 30in 34%in19%in 18  1WBV2 
: 36in 40%іп 39in 18  3FKG1 36in 40 %in21 іп 18 1WBV3 
Weather Hoods—Each includes 42in 46 Үзіп 44in 18 3FKG2 zn 46 %in21 vin 18 ТМ/ВУ4 
bird screen. 48in 54 біп 44in 16 3FKG3 54 7 іп 23 “іп 18 — 1WBV5 
Fan Guard 54 in 60 in 52in 16 3FKG4 Heavy Duy Wal Collars i 
Wall Shutter Май Collars—Internal flange for үр Бб УЫП 541 16. 3ҒК65 zin 347112374 18 — TWBVS 
DN ] " mounting shutters; external flange Bin ашан 20 190554 En 86.14 in 23 in 16 1WBV8 
n i n in 8 In 21n ‘an Guards 
provides flashing for wall opening. zin 16% in 14 Tin 20 18055 3m 127m Вп 20 150545 
; 14іп 18%in15 “іп 20 160557 10іп 14 іп 8%in 20 160546 
Fan Guards—OSHA-compliant 16 in 20 ¥en 17 20 160558 712 16% 14 20 1WBT8 
18in 22 іп18 йіп 20 160559 14іп 18%in 8%in 20 160547 
9 1574 E encloses motor лутт 18 — 3EKE2 16 20% 14 20  1WBTO 
Wall f rive side of fan. 24in 28%in 21in 18 — 1WBVS 18 2% 14 20 ТЫВ 
Collar F | І Note: OSHA-compliant guards are required 30 in yin Ш 18 Eu] 20 27 H 20 ТИЕП 
when а fan is installed within 8 ft. of floor, 42in 46%in 33in 18  1WBW3 30 34 24 18 1WBU4 
Weather working level, or within reach of personnel. 48in 54%in 38in 18 1WBW4 36 4015 27 18 1WBUS 
Hood н, У Review ОЅНА codes and UL standards. 54in 60 %in44 Yin 18 — 1WBWS 42 46% à 30 18  1WBU6 
т 60in 66%їп48%їп 18  1WBW6 48 544 32 18  1WBU7 


54 604 34 16  1WBUB 
60 66% 37 16 1WBU9S 


* Fits only Shutters 53DR15 and 53DR19. 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Commercial/Industrial Exhaust/Supply Fans 


Belt-Drive Wall-Mount Cabinet Exhaust and Supply Fans 


= Fully assembled fan packages for Belt-drive fans are designed for commercial/industrial applica- 
through-the-wall installation tions that require delivery of high volumes of air at low static 
= Motors: open dripproof pressures. Air handling-quality bearings meet a minimum of 
= Regreasable cast pillow block ball bearings 110-100,000 hours. Features include galvanized steel fan panel, 
= Max. inlet/ambient temp.: 104°F fabricated steel propeller, and bolted cabinets. Exhaust damper 
» Variable pitch, adjustable motor blade is top-pivoting gravity return; supply damper blade is 
pulley optimizes fan performance bottom-pivoting spring return. Wall-mounting angles included. 
Exhaust/ 
CFM Air Delivery & Supply Sones @ 
Blade Static Pressure Shown* Fan Full Load Fan Max. Fan 0.125" SP Item 
Dia. | 0.000" 0.125" 0.250" Voltage Phase Amps Motor HP BHP} RPM @5ft.# Dim.A Dim.B | No. v. 2 
Exhaust Fans à B (2-2 1АНВ6 
24 in — 5.056 4,097 3100  |115/208-230V AC 1 804040 — Y 058 765 129 |28 in 34% in 1AHBG 
5,796 4,950 4,165 | 208-230/460VAC 2 2.82744 % 0.86 877 16.0 |28 iain 34% in 1AHB7 
30 in 8.542 7,110 5.207 |115/208-230/ АС 1 11.0/5.5-5.4 % 087 651 162 |34 іп 34 %in 1AHBB 
9,408 8.131 6,633 | 208-230/460V AC — 3 3.5-3.6/1.8 1 118 717 189 34йіп 34 іп 1АНВ9 | 
36 in 12.365 10,512 7,712 |115/208-230V АС 1 13.0/7.0-7.0 — 1 116 534 163 |40 Ain 34% in 1AHD1 ppr 
14,148 12,611 10,527 |208-230/460VAC 2 —46-42/21 1% 173 611 21 140 in 34% in 1AHD2 т = == 2 
14,346 12,157 7,848 |1157208-230/ AC 1  13.0/70-/.0 — 1 115 422 175 |46%іп 34%іп 1AHD3 11 
42 in 16386 14,520 11,551 | 208-230/460VAC 3 46-4221 1% 173 482 21 46йіп 34%in 1AHDA 
20,669 19,312 17,640 |208-230/460V AC 3 154-14.2/71 3 345 608 24 (46ain 24%іп |6LFC2 | 
24477 23,261 22,019 208-220/460/ AC 2 13.6-12.8/6.4 — 5 575 720 62 |46 vin 3496in |6LFC3 
18,435 13,085 8,238 | 115/208-230VAC 1 13.0/7.0-7.0 — 1 115 354 148 |54 vin 36%іп 1AHDS 
48 in | 22474 19,870 15,154 | 208-230/460V АС 3 6.0-5.6/2.9 2 231 445 20 |54 іп 36%in 1AHDG 
26,611 23.013 19,100 | 208-230/460V AC 3 154-14.2/71 — à 345 511 38 (54 %in 36%іп GLFC4 A е 
31,506 29,20 26636 |208-230/460V AC 3 13.6-12.8/6.4 5 575 605 53 54)іп 36%in 6LFC5 EXHAUST 
5 n ES 34,002 31,574 |208-230/460V AC 3 13.6-12.8/64 5 553 518 41 (60 in 39%in 1AHD7 
upply Fans |9 
24in| 4,988 4,206 3,321  |115/208-230V AC 1 804040 № 0.58 778 136 78Йіп 34 іп [TAJA7 
30in| 9,03 8,310 6,536 | 115/208-230VAC 1 —.13.0/7.0-7.0 — 1 115 720 193 |34йіп 34 Yin 1АУА8 
36in| 13,913 12.435 10,10 | 208-230/460VAC 3 46-4221 1% 173 619 21 (40 in 34%іп 1AJAS 
48in| 23,177 19,858 15,591 | 208-230/460V AC 3 6.0-5.6/2.9 2 231 440 199 |54М\їп 3696in 1А/В1 ! 
54in| 36,830 34067 31251 |208-230/460V АС 3 13612864 5 565 520 42 (60 in 39%in 18808 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. 1 Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance 
ratings include the effects of bird screen and damper in the air stream. # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in 
a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type A: free inlet hemispherical sone levels. 


Dayton} 
Reversible Belt-Drive Exhaust/Supply Fans Ба 


= Mount: vertical 
= Regreasable cast pillow block bearings 
= Max. inlet/ambient temp.: 104°F 
= Variable-pitch, adjustable motor pulley 
optimizes fan performance 
Designed for commercial and industrial applications requir- 
ing both supply and exhaust air. Fans feature 6-blade 
cast-aluminum propellers and rigid drive-frame rails. Motor, 


4YGA3 


2 Š А Note: OSHA-complying guards аге required when a E E Ce 
sheaves, bushings, belts, and reversing switch are packed fan is installed within 8 ft. of floor, working level, or г 
separately when complete fan with drive package is ordered. within reach of personnel. Review OSHA codes and | 


Air handling-quality bearings meet a min, of L10-100,000 hr. UL standards. 


RECOMMENDED ACCESSORIES 
Wall Weather Fan Wall Motorized 


e—a ET 


Blade Dimensions (in) Housing Hood Guard ^ Collar Damper 
Dia. A B C D E F Item No. Item No. Item No. Нет No. Нет Мо. 
30 іп 34 21% БАЛ 1 16% 30% 3FKF9 — 1WBWi  1WBU4  1WBV2 30728 —— = 
36 in 40 22 6 1 16 36% | 3FKG1 1WBW2  1WBU5 1WBV3 30729 —-L-p 
48 in 54 23% 7 2 16% 48% | 3FKG3  1WBW4  1WBU7  1WBV5 30731 
FANS COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** FAN WITHOUT 
Open Dripproof | Totally Enclosed | Open Dripproof Totally Enclosed MOTOR 
CFM Air Delivery @ Exhaust/ Capacitor Motor | Capacitor Motor | 3-Phase Motor 3-Phase Motor & DRIVE PKG** 
Blade Static Pressure Shown* Supply Fan Мах. Fan 115/230V, 60 Hz | 115/230V, 60 Hz | 208/440V, 60Hz | 208-230/440V, 60Hz Item 
Dia. 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" MotorHP — BHPT RPM Item No. Item No. Item No. Item No. No. 
1180 5978 — = % 0.38 114 ТАР95 ТАР96 ТАР97 ТАР98 
8989 7614 — = № 0.58 825 ТАР99 ТАВОО TARO1 ТАҺ02 
30 in 10,221 9081 7219 = ЕД 0.86 938 7AR03 7AR04 7AR05 7AR06 AYGA3 
11,245 10,228 8817 = 1 1.15 1032 ТАВО7 ТАВО8 ТАВО9 7AR10 
12,901 12,043 10,999 9470 1» 1.73 1184 ТАВ11 ТАВ12 TAR13 ТАВ14 
14,165 13,400 12,516 11,379 2 2.3 1300 ТАВ15 — TAR16 ТАВ17 
11,037 8967 = = Vb 0.57 659 1CK38 1CK39 TAR19 7CK40 
12,645 10,874 m жык % 0.85 755 7CK41 7CK42 7AR20 7CK43 
13,901 12,316 10,429 = 1 1.13 830 7CK44 7CK45 7AR21 7CK46 
36 in 15,927 14,602 13,074 10,104 1^ 149 951 TCK47 7CK48 TAR22 7CK49 1WDN2 
17,519 16,359 14,955 13,436 2 2.26 1046 7CK50 7CK51 TAR23 7CK52 
20,131 19,149 17,957 16,757 3 3.45 1202 ТАВ24 ТАВ25 TAR26 ТАВ27 
23,782 22,951 22,043 20,995 5 5.75 1420 — — TAR28 TAR29 
19,105 13,420 = = E 0.86 539 7AR30 ТАВЗ1 ТАВЗ2 ТАВЗЗ 
20,913 16,100 = = 1 145 590 TAR34 TAR35 TAR36 TAR37 
48 in 23,678 19,795 13,596 = 1» 1.73 668 7AR38 7AR39 7AR40 7AR41 AYGA4 
26,301 22,968 17,867 = 2 2.3 742 TAR42 TAR43 TAR44 TAR45 
30,022 27,229 23,404 18,372 3 3.45 847 ТАҺ46 TAR47 TAR48 TAR49 
35,694 33,508 30,682 27,130 5 5.75 1007 = — ТАВ50 ТАВ51 


* Performance is for exhaust fan installation type A: free inlet, free outlet. Supply fan performance is approx. 20% less for each horsepower (HP). 1 Power rating (ВНР) does пої include 
transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) ina 
hemispherical free field. Values are for installation type A: free inlet sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the performance listed. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2935 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. == 
Exhaust Shutters Details on page A1. 


Single- and Double-Panel Exhaust Shutters Dayton 
cue rm] » Exhaust only Front-Flange, Extruded Aluminum 
4 | а Mount: vertical Ғғате--Ғог cabinet fans and flush-mount 
WA " Max. velocity: 2500 fpm wall exhaust applications. Frame has G-90 galvanized steel tie 
spre"! а 112" flange rods and stainless steel rivets and pivot pins. Mill-finish alumi- 
jm nis Bil Efficient shutters for direct- or belt-driven exhaust fans num louvers with galvanized steel reinforcement strip open 
[ICT IM ax». | are designed to prevent air backflow when the fan is off. easily and minimize load on the fan. 
Counterbalanced louvers with felted edges (except fiberglass Stainless Steel Frame—for applications that require extreme 
models) open easily and seal quietly. Units with 54" and 60" — corrosion resistance. Frame, louvers, tie rods, and all fasten- 
galvanized and aluminum shutters have 4 additional tie rods — erc are stainless steel. Frame depth: 2". Shutter motors not 
on the discharge side for smooth, quiet operation. available. 
6-90 Galvanized Steel Frame—For general purpose appli- Optional Shutter Motors For Single-Panel Shutters—For 
cations. 26-да. mill-finish aluminum louvers with galvanized exhaust installations on single-panel shutters only; vertical 
steel reinforcement strip. Stainless steel rivets. Frame depth: mount only. 634"H x 4"W х 434"D (installed depth from frame 
22" for 10" to 24" models, 3" for models 30" and up. back). Actuator includes end switch. 100-240V, 2.0/1.3A, 50/60 
Extruded Aluminum Frame—-For areas where corrosion Hz. 
may be a problem. Aluminum louvers have white enamel Optional Shutter Motors For Double-Panel Shutters—For 
finish, galvanized steel reinforcement strip, and stainless exhaust installations on double-panel shutters only; vertical 
steel rivets. mount only. Dimensions include installed depth from frame back: 
Fiberglass Frame—-For use in areas where corrosion isa — 94NO65: G"H x 4"W x 6" D. 100-240V, 2.0/1.3A, 50/60 Hz. 
known problem, such as chemical plants and poultry/SWine Actuator includes end switch. 
confinement operations. Heavy-duty fiberglass frame with s И a 
stainless steel pins and bearings at pivot points. 3"-deep 46685: 9%4"H x 574"W x 774". 100-240V, 0.25/0.20A, 60 Hz. 
frame and 14-ga. tie rod, except 10" and 12" models have Includes 6" leads with junction box. 
16-да. tie rod. Optional Shutter Motors 450683, 450664, and Optional Pull Chain Kits—Adapt single- or double-panel 
450665 can be used without additional motor setup; sold exhaust shutters for manual operation. Each includes zinc-plated 
separately on this page. S-hooks, return springs, and 4-ft. pull chain. 
6-90 GALVANIZED|EXTRUDED ALUMINUM) FIBERGLASS FRAME |FRONT FLANGE, EXTRUDED| STAINLESS 
STEEL FRAME | FRAME AND G-90 AND STAINLESS | ALUMINUM FRAME AND | STEEL FRAME 
Fits Shutter Shutter Shutter | AND TIERODS (GALVANIZED TIE RODS) STEEL ТІЕ 8008 — G-90 GALVANIZED TIE RODS) AND TIE RODS 
Fan Opening Overall Free Item Item Item Item Item 
Dia. Required, A Size, B Area No. No. No. No. No. 
Gravity Operaga isiga Panel 
13'x13' 0.645 sq 20526 46555 56210 3HHN4 4FZJ3 
12in Туу : 12/5  15'x15' 0.786 sq 10742 46556 56211 3HHN5 4FZJ4 
| ТАУ х 14%" AT X1? 0.927 sq 53DR10 53DR12 = 53DR16 - 
3HHN6 7 Tein 1677x167; 19x19 1.436 sq 16743 46557 56212 3HHN6 4Ғ715 
18іп 187x187 21x21 2.043 sq 1С744 4558 56213 3HHN7 4FZJ6 
20 in 2027 х200" 23"x 23" 2.281 sq 10745 4559 56214 3HHN8 4FZJ7 
22%" x 22%" 25 X25 2.51950 53DR11 53DR13 = 53DR17 - 
24in —24W'x24W' 275527 3.32 sqft 16746 36308 56215 2FTWG — 
30in 307 x30/7' 33x33 5.452 sq 1С055 36309 50216 2FTX1 — 
36 in 36/7 x36/; 307Х307 7.436sq 46521 36310 56217 2FTW7 — 
39%" x 39V" 49"ҳ 42" 8.995 sq — 53DR14 — 53DR18 — 
Granity operated Double Panel 
4 in o'x 24V" 27"x27" 3.32 sqft — — — — 4FZJ8 
301 in ERA 33'x33' 5.452 sq = = = = 4FZJ8 
36in 36/7 x36. 39x39 7.071 sq 16209 46835 - ЗННМ - 
361x 36%" 39x39 7.436 sq - = = = 4FZK1 
42їп ___ 42%>'х42%' 45 x45 10.253 sq 1C210 36311 — 2FTW1 
авт 28/7 x48// 51" Х51" 12.924 sq 16211 36312 — 2FTX3 — 
51V X51/ 54 x54 14.841 sqft — 53DR15 = 53DR19 = 
54in  54/ x54// 57x57 17.007 sq 36115 36313 - 3HHP1 — 
60in 607 x60/7 63 x63 20.399 sq 36116 36314 — 3HHP2 — 
Accessories 
Optional Shutter Motor For Use with Single-Panel Wall Shutters (Except Fiberglass) 24N064 
Optional Shutter Counterclockwise Rotation Motor For Use with Double-Panel Wall Shutters (Except Fiberglass) 24N065 
Optional Shutter Motor For Use with Dayton(R) Double-Panel Exhaust Shutters 54 in to 60 in (Except Fiberglass) 46885 
Optional Pull Chain Kit For Use with Dayton(R) Single-Panel Exhaust Shutters 2FTW3 
Optional Pull Chain Kit For Use with Dayton(R) Double-Panel Exhaust Shutters 2FTY2 


Dayton 
High Velocity Single- and Double-Panel Exhaust Shutters 


EXTRUDED ALUMINUM 


» Exhaust only FRAME & STAINLESS 
1 Mount: vertical ЕЕ шег Shiter Snutter F " STEEL TIE RODS 
Ib Its Fan pening vera ree rame pen em 

= Max. velocity: 3000 fpm Dia. Reg. Size Area Depth еріп No. 
a 11^" flange Gravity Operated, Single Panel 

j " y 12in 1206іһпх120іп 1Б5ілхіБіп 0.786 sq ft 3in 6 Yin 4FZH3 
Designed to prevent air backflow in 181 in Бу inx m in ik inx 1 in 14% sq : 3 in E Л in Пг! 

igh- j icati in ^ in x 18% in in x 21 in .043 sq in ^ in 4 
high-velocity applications when the fan 20in —20/inx20/in 23inx23im — 2281sqít — 3in — 6 Vain AFZHG 
is off. Mill-finish extruded aluminum 24 in 27 іп х2У. іп 27 іп х27 їп 222541 3 іп 5 un ДЕЛІ 
j j in ? In X ? |n in x in К sq In 4 In 

frame and louvers with stainless steel 36 in — 36: inx 36% in 39inx39in — 7436sqft — 3in бп AFZH9 


tie rods and fasteners provide strength, Gravity Operated, Double Panel 


ili -lasti i 42in 420іпх42%іп 45inx45in X 10.253 sq ft 3in 6 %in 4FZJ1 
durability, and long-lasting corrosion — Aoi __4@#їпх4б БІНЕН 12997) 3ш бИ 4700 
resistance. Prepunched mounting holes; 54in 54 inxb4Vin 57inx5/in —17007sqfi — 3in 6 in 456662 
installation hardware not included. 60 in 60%inx60%in 63inx63 in 20.399 sq ft 3in 6 “in 456663 

Accessories 
Optional Pull Chain Kits—Adapt Optional RH Motor For Use p High-Velocity and 456683 
; Fiberglass Single-Panel Exhaust Shutters 10" to 36" 
Single- or double-panel exhaust Optional Shutter Motor For Use with High-Velocity and 456664 
shutters for manual operation. Each Fiberglass Double Panel Exhaust Shutters. 96, to 48" J 
; ; ptional Shutter Motor For Use with High-Velocity an 
includes zinc-plated S-hooks, return Fiberglass Double-Panel Exhaust Shutters 49 to 60" 45665 
springs, and 4-ft. pull chain. Optional Pull Chain Kit For Use with Dayton(R) Single-Panel Exhaust Shutters 2FTW3 
Optional Pull Chain Kit For Use with Dayton(R) Double-Panel Exhaust Shutters 2FTY2 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


HVAC & REFRIGERATION 
Shutters & Louvers 


En 


Agricultural Wall 
Exhaust Shutters 


» Max. velocity: 2500 fpm 

For direct- or belt-drive exhaust fans. Excellent 
for poultry and swine confinement operations and 
anywhere corrosion is a problem. 


6-90 Galvanized Steel Frame and Tie Rods— 
Designed as replacement shutters for cone and 
slant-wall fans. Felted louvers with galvanized steel 
reinforcement strip open easily and seal quietly. G-90 


45C666 


galvanized tie rods and stainless steel hardware. 932" "T шег рае B F Shatter S i 

14" i its Fan pening мега ange rame ree 0. 0 em 
x %" prepunched mounting holes. Dia. Req. Size Width Depth Area Panels No. 

i G-90 Galvanized Steel Frame and Tie Rods 
Extruded Aluminum Frame and Tie Rods— 36in  39%2inx39%2in 42inx42in Тут зіп 8.995 sq ft 1 2FTX7 
Constructed of extruded aluminum frames with agin 51Йх51Й#їп $4 inx 64 in Tin Зіп 14.841 sq ft 2 2FTX8 
roll-formed louvers and counterbalancing strips. — 54 2 х 54% ШЕЛ Ш xb7Ain 1%1п 3 in 16.683 sq ft 2 AGY95 
Г " H ше! uminum Frame and Пе Rods 

Stainless Steel fasteners provide excellent corrosion 36 in 39% іп х 39%in 42inx42in 1 %in 2% in 10.253 sq ft 2 45C666 
resistance in agricultural applications. Prepunched 48 in 51%inx51%in 54 inx 54 in Tin 2 in 14.841 sq ft 2 450667 
mounting holes. 54 in 54% inx54%in 57inx57 in Tin 24in 16.683 sq ft 2 450668 


нші 


Supply Fan 
Wall Shutters 


= Max. velocity: 2250 fpm 

26-ga. aluminum louvers have G-90 galvanized 
reinforcement strip and felted edges to open 
easily and seal quietly. Frame is 0.062 mill-finish 
extruded aluminum. Stainless steel hardware 
with spring-assist closure. 

WARNING: Do not use with vaneaxial or tubeaxial fans. 


Shutter Shutter Shutter 
Fits Fan Opening Overall Flange Frame Open Free Item 
Dia. Req. Size Width Depth Depth Area No. 
In x 4 In X 4 In 2n 32 ІП In $ Si 
In x 4 In X 4 In 21n ^32 ІП In 3 5! 
In x 4 In X 4 In 21П 32 ІП ІП ü 5! 
in xX 4 In X 4 In 21П 32 ІП ІП x 5! 
In x 4 In X. 4 In 2n 32 ІП In tf Si 
Dayton 
Louver Louver Louver Louver Flange Louver 
Overall фе Cutout Cutout Width Free 
Width Height Width Height (іп. Area 
Door Louvers 10711 10 Kin 8/4 872i ТУ п 028548 
FO 12J4in 6 йіп 10%in 4%in 193win 0.171 sqft 
Rugged metal construction is иш 10 in 12 %in 8Уіп 1 еіп 0.361sqft 
designed to allow air move- па Ш wen V 1 e in ose sq ft 
A 1 в In In ? In ^e In i sq 
ment through doors while 16 иіп іп 14 Hin 12 Win 1 Ye in 0.638 sqft 
maintaining privacy and secu- 18 vin 10%in 16 %2in Bin iin 0.482 sqtt 
rity. Retrofit or use as original air 18% їп би 1 in 1де Dist 
1 in 134" DUM A in біп іп in ^sin 0.822 sq 
equipment in 136"- to 274 12 іп 20%in 10%in 1%віп 0.759 sqft 
thick wood or metal doors. 14%in 20%in 12%in 1%sin 0.914 sqft 
Blades are inverted V-style, 22%in 16%in 20'^in 14 біп 1%6in 1.12 sqft 
M 18 іп 20%іп 16 “іп 1Увіп 1.27 sqft 
45° angle. Choose clear-finish 7 ; 7 P 
22 зіп 20 “іп 20%in 1%sin 1.58 sq ft 
aluminum or gray-painted 14%in 24%in 12%іп 194in 1.09sqft 
steel. Each includes installation 26 y, n 184 in 24 ein 16 Yin 1%ъп 1.53 sq ft 
26 Ain іп 24%іп 1815in 1Asin 172 sqft 
Screws. 26%in 24%іп 24 in 1Ywin 2.34 sqft 


EX 


Economy Wall 
Exhaust Shutters 


= Max. velocity: 2000 fpm 

Shutters open automatically when fan is activated. 
Frame is G-90 galvanized steel. 26-ga. mill-finish 
aluminum louvers are felted on leading edge for quiet 
operation. Nylon bushings and stainless steel pivot pins. 
92" x Yo" mounting holes. 


WARNING: Do not use with vaneaxial or tubeaxial fans. 29318 
Shutter Shutter Shutter 

Fits Fan Opening Overall Flange Frame Free Item 
Dia. Req. Size Width Depth Area No. 
10 in 10/іпх10%іп 13inx13in 1%in 2 Vin 0.65 sq ft 20517 
12 іп 1210 іпх 12% іп 15 іпх 15іп 1% іп 2 іп 0.791 sq ft 20518 
14 in 1472 іпх 147% іп d7inxí7in  135in 2%in 1.254 sq ft 3HHP5 
16 in 16%inx16%in 19inx19in 1%in 2%in 1.443 sq ft 20520 


18 in 1872 іп х 1872 іп 21inx21in — 15in 2Ain 2.051 sq ft 26521 


20 in 20V» іпх 207% іп 23inx23in — 15in 24ain 2.289 sq ft 


20522 


20 in 22%inx22%in 25inx25in 1 %in 2 іп 2.52/sqft 53DR20 
24 in 2410 іпх 2410 іп 27inx27in 1 %in 2 Жіп 3.33 sq ft 20523 


EXTRUDED 
ALUMINUM 
Item 
No. 
| 6WRK4 | 
| 6WRK5 | 
| 6WRK6 | 
| 5NKKO | 


| SNKLO | 
| SNKL2 | 
| SNKL3 | 
| SNKL4 | 
| 5NKL5 | 


| SNKL6 | 
5NKL7 


5NKK9 
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Motorized & Backdraft Dampers Details on page A1. 
Motorized Dampers Dayton] 


a Exhaust or supply 

a Mount: horizontal or vertical 

a Max. velocity: 3500 fpm 

a Motor includes end switch 

Stainless steel jamb seals help minimize light, air, and moisture. Feature center-pivoting 
louvers for a full 90° opening. Flanged frames for flush mounting to exterior or interior surfaces. 
Prepunched mounting holes. Welded-corner construction and factory-installed motors. Mill- 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. EE 


Single-Panel, 
Rear View 
3C315 


Single-Panel, finish extruded aluminum models have 0.125"-thick frames, and 0.08"-thick louvers. G-90 
Front View galvanized steel models have 14-ga. frames, 16-ga. louvers. G-90 
EXTRUDED | GALVANIZED 
ALUMINUM | — STEEL 
Overall Sq. Frame Motor DAMPERS | DAMPERS 


For Fan Volts Square Opening Less Free Bracket Item Item 
Dia. 50/60 Hz A Вед. Flange Area Extension* No. No. 
ing inel e 


Double-Panel, 
Front View 


3C732 * From damper frame to end of bracket. 
Motorized Volume-Control Channel-Style Dampers Dayton 
= 100 to 240V = Exhaust or supply 
» 50/60 Hz with = Mount: horizontal or vertical Sq. Motor 
end switch = Max. velocity: 3500 fpm Overall Opening Free Bracket Item 
ч x n , Square Req. Area Extension* No. 
Regulate airflow in medium- and low-pressure commercial ingle Panel, Power Open, Spring Return 
icati i j 11% in 2in 0.372 sq ft 1%in 5NKK1 
applications. TPV louver seals and stainless steel jambs ee ai Чил ны aio 
minimize leakage. Channel frames for installations inside si ш oe P НК — 
walls or ductwork. тпай ап а. Яп 24in 3170544 110п 8NKK4 
M : TR : 29 94 in 30 in 5.107 sq ft Tin 5NKK5 
Actuator is internally installed. Mill-finish extruded alumi- ei BÀ E Тын Пиш К — 
num frame is 5" deep x 0.1" thick and louvers are 0.08" Пп dn. taak Пп ЭЙТ їйїп ^  42in 104944 diin 5NKKT 
47 ЗА in 48 іп 13.9 sq ft 1 іп 5NKK8 


thick. Plated steel linkage and pivot pins. = Fröim damper Pane to oni of brackol 


Backdraft Dayton} 
Dampers EE size in ч size (i) No 


For belt-drive centrifugal roof and wall venti- 


К 12х12 14x14 4HX64 
lators. Max. velocity: 2000 fpm for models up — — — 15x15 o o i77 XS 
to 19" and no-flange, 2250 fpm for 23" and — — — — Ий --Йй 
larger. (|. 07x0] | 29x28 .  4HX088 _ 

з — 35 х 35 37х37 4HX69 
WARNING: Not for use with kitchen exhaust 3939 TKO 
applications. —  bÜx50 5Х20 AHXÁ 

ali-Mount, эц аскагаїї Dampers 
ROOF-MOUNT X A x 10% 
G-90 galvanized steel frame, 2" deep with ур — — MB — 
1" flange. Aluminum louvers, stainless steel 12x12 14% x 14% 4HX74 
4HX73 pivot pins, nylon bushings, and felted edge. a. art rr 
Prepunched conduit hole knockout. 15 x 15 17% 1 17% 4HX77 
rd, ë A 
WALL-MOUNT 58x28 S KN 
16-ga. mill-finish extruded aluminum frame, а Flange, Horizontal or Vertical Mount Backdraft Exhaust Dampers 
11" deep with 1%" flange. Mill-finish DS a 
aluminum louvers have galvanized steel rein- "ІХ ТІЙхІ ОҒ 
forcement strip. Spring close for positive seal. — —— зд — — — — — 18541544 — — — —3HHl8 — 
пх a 2ЕТ09 
NO FLANGE, HORIZONTAL/ gt, AS 38HL8 — 
VERTICAL MOUNT 939х937 BAA FNT 
А 2791 x 27%, 279х279, ЗННІ7 
For use in roof curbs, ductwork, and wall 0 — 904x290 AA . 3HH8 
i 0 Flange, Horizontal Mount Backdratt Exhaust Dampers 
collars when using a fan or power roof ОЗИ хази REFEREA 3HHL8 
ventilator. G-90 galvanized frame is 2" deep. 97х59  — .. ... . 854x354 3HHN - 
Mill-finish aluminum louvers. Stainless steel КД x ШІ 397 x 3% SHHN2 
pivot pins and rivets, and nylon bushings. 00  ATAXxATA AAAA HAN 
Prepunched conduit knockout. и — SES E BESS — — — — BHKNT O 2 X 29% Be X MEE | 
Note: Models over 30" are horizontal-mount only. 5974 X 59% 59% X 59% 5NKN8 
61% X 61% 61% X 61% 6WRK9 
OPTIONAL SHUTTER MOTORS 63И ӨЗИ  64Х8Я SNK 
i H ИЛ D Item 
Motor packs expand options where standard Voltage Amps (in.) іп.) (in) №. 
120/240 line voltage is not available. 60 Optional Shutter Motors 
pod Hz, 1-phase motors simplify installation by "m" А Um 8% (installed) 1% їп 82 T 
Ed " » й In 21n 4 In 

2FTX6 eliminating the need for transformers or other 208 0.11 8% (Installed) 4 %in Тйіп 2ЕТМ 

adaptations. Not for use with 8" roof curbs. 460 0.11 8% (Installed)  4%in Тіп  2FTWA 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Louvers 


Fixed-Height Adjustable-Width Intake/Exhaust Louvers Ede] ——— 


Tabbed louvers lock securely into frame, providing smooth finish and clean appearance. Blades are set at 
а 45? angle, 4" spacing. Use multiple louvers when larger sizes are needed. %2" x 1⁄2" oblong mounting 


holes. Each includes 2"x 2" bird screen and fasteners. 4F422 
6-90 Galvanized Steel—4"-deep G-90 galvanized steel frame has 2" flanges. 
3003 Aluminum—4" deep aluminum frame has 2" flange. 690 
Louver Louve L L L CASTEL | ALUMINUM 
ouver ouver ouver ouver ouver 
Outside Outside Inside Inside Min. Wall Max. Max. Free Item Item SRS 
Height М (іп.) Н (п) Width Opening fn) Intake Exhaust Area No. No. ER 
18 т 191022 140  12intoi8in  14Hx 12W 616 cfm 875 cfm 0.360 to 0.550 sq ft 4F421 4F951 Ros 
281046 — 14in  24into42in 14Hx24W 1,565сіт 2,240 сіп 0.740 to 1.310 sq ft 2FTV2 2FTV4 Qu 2-5 
22 in 221028  18in  18into24in  18Hx18W 1,050 сіт 1,500cfm 0.730 to 0.980 sq ft 30972 4F952 RY Ss g SCREEN 
281046 — 18in 24іпі042іп  18Hx24W 2,010 сіт 2,875 сіп 0.980 to 1.750 sq ft 2FTV5 2FTV9 NY ФМ 4 
98 in 221034  24in  18into30in 24Hx18W 1,750сіт 2,500сіт 1.14010 1.95059 | 30973 4Ғ953 ewe ы! 
4010252  24in  36into48in  24Hx36W 3,030сіт 4,330сіт 2.35010 3.150 sq ft 2FTY1 2FTX2 bees 
34in 251040  30in  21into36in  30Hx21W 2,625 ст 3,750сһп 1.620to 2.830 sq ft 4F422 4F954 NS 
40 in 281040  36in  24into36in  36Hx24W 3,150 сіт 4,500сіт 2.35010 3.570 sq ft 30974 4F955 
40to52 36in  36into48in 36Hx36W 4,200 cfm 6,000 сіп 3.57010 4.790 sqft | 30975 4F956 
46in 28046  42in  24into42in  42Hx24W 4,290 cfm 6,125сіт ^ 3.160t0 5.610 sq ft 4F423 4F957 
52 in 281040  48in  24into36in  48Hx24W 5,200 cfm 6,000 сіп ^ 3.230 to 4.900 sq ft 36976 4F958 
401052 48іп  36into48in  48Hx36W 5,600 сіт ^ 8,000cfm 4.900 to 6.570 sq ft 30977 4Ғ959 


Fixed Intake/Exhaust Louvers pe 


Modular units seamlessly fit together for custom Galvannealed Steel—Very fine matte 
openings. Channel style frame is 4" deep. Blades finish acts like a primer, easily accepts 
are positioned at approximately 45? and spaced paint, and provides corrosion resistance. 
approximately 4" center to center. Each unit 


includes preinstalled bird screen. Aluminum—Strong, lightweight, and corrosion resistant. 


Intake GALVANNEALED TOF VIEW 
Louver Louver Louver Louver STEEL ALUMINUM 
Outside Outside Min. Wall Max. Max. Item Item 
Height W (in.) opening ín Intake Exhaust No. No 
17 Y^ in 17 in 8H x 18W 744 cfm 1,063 cfm 4FZG3 AFZF3 
23 ^ in 23 % in 24H x 24W 1,342 cfm 1,918 сїтї 4F2G4 AFZF4 
E 35 V; in 24H x 36W 2.028 cfm 2.897 cfm 4FZ67 AFZF7 
29 іп 29 % in 30H x 30W 2,115 cfm 3,022 cfm 4Ғ766 4FZF6 
23 ^ in 36H x 24W 2.028 сіт 2,897 cfm 4FZG5 4FZF5 
35 Yin 35 Y^ in 36H x 36W 3,063 cfm 4,376 cfm 4FZG8 4FZF8 
47 іп 36H x 48W 4,099 cfm 5,855 cfm AFZH1 4Ғ761 
41 in 41 vin 42H x 42W 3,876 cfm 5,543 cfm 53DR09 53DR08 
47 Yin 35 іп 48H x 36W 4.099 cfm 5,855 cfm 4FZG9 4FZF9 
а 47 V in 48H х 48W 5,484 сіт 7,834 cfm 4FZH2 4FZG2 
nETTT ge | Combination 
Drainable Blade Louver Dampers 
H Protect air intake and exhaust openings from rain and weather while 
Fixed Louvers 


still providing excellent air flow. Mill-finish extruded aluminum drain- 


Protect air intake and exhaust openings in exterior walls. 4" able frame is 4" deep, 0.081" thick, and has 45? fixed louvers spaced on 
deep channel style frame and 0.090" thick extruded alumi- 4" centers, with pivoting dampers and TPV seals for weathertight closure. 
num fixed louver blades channel water away from the blades Birdscreen included. Standard manually-operated linkage kit for opening and 
and down the jambs. Birdscreen included. closing. Find optional motor 5NKPO and 20XG62 on Grainger.com. 

Intake Intake n " " 
Louver Min. Wall Louver Louver Louver Louver Min. Wall Louver Louver Louver r 
Outside Outside Opening Max. Max. Free Item Outside Outside Opening Max. Max. Free Mem | 

Height W (in.) (in.) Intake Exhaust Area No. Height W (in.) (in.) Intake Exhaust Area No. E 4 


Drainable without Flange Kit Drainable without Flange Kit 


11%їп 11 іп 12Hx12W 144cfm 188сіт 0.359 sq ft 450669 11%їп 11 іп 12Hx12W 131сіт 206сіт 0.297 sq ft 456672 
17 “іп 17 біп 18Hx18W 744 сіт  1,063cfm 0.885 sqft 5NKJ2 17 “іп 17 біп 18Hx18W 438 сіт 625сіп  0.521sqft 5NKH6 
23 y in 23 in 24Hx24W 1,342 сіп 1,918 сіт 1.878 sq ft_5NKJ3 23 y, in 23 in 24Hx24W 1,005 cfm 1,444 cfm 1.349 sqft 5NKH7 
35 “іп 24H x 36W 2,028 cfm 2,897 cfm 2.951 sq ft 5NKJ6 35 ^in 24Hx36W 1,444 cfm 2,269 cfm 2.12 sq ft 45C680 
29%їп 29% іп 30Hx30W 2,115 сіт 3,022 cfm 2.93 50 5NKJ5 29 “іп 29 іп 30Hx30W 1,724 сіт 2,475 сіт 2.203 sqft 5NKH8 
23 Yin 36Hx24W 2,028 сіп 2,897 сіт 2.917 sqft 5NKJ4 23 Yin 36Hx24W 1,531 сіт 2,406 сіт 2.33 sqft 450679 
35 Yin 35 Ф іп 36Hx36W 3,063 сіт 4,376 сіт 4.583 sqft 5NKJ7 35 Yin 35 Ф іп 36Hx36W 4,244 сіт 6,068 сіт 3.6675 5NKH9 
47 in 36Hx48W 4,099 cfm 5,855 cfm 6.216 sq ft SNKJ9 47 in 36Hx48W 3,281 сіт 5,156 сп 5.0sqtt 456682 
41 in 41 іп 42H x 42W 3,734 сіп 4,875 сіт 6.161 sq ft 450678 41 іп 41 іп 42Hx42W 3,413 сіт 4,875 cfm 5.01 sqft 5МК/0 
47 Vo in -35//іп 48H x 36W 4,099 сіт 5,855 сіт 6.25 sq ft_ SNKJ8 47 Vo in 32 іп 48Hx36W 3,369 сіт 5294cfm 5.214 sq ft 456681 
21! "47 in 48H x 48W_ 5,484 сіт 7,834 cfm 8.477 sqft 5NKKO 21147 %in 48H x 48W 5,027 cfm 7,219 cfm 7.109 sqft 5NKJ1 
53 біп 53 біп 54Hx54W 6,511 cfm 8,500 cfm 10.062 sq ft45C670 5NKJ3 53 біп 53 біп 54Hx54W 5,950cfm 9,350cfm 8.504 sq ft 456673 
59 “іп 59%in 60Hx60W 8,187 cfm 10,688 cfm 12.963 sq ft 45671 59 “іп 59%in 60Hx60W 7,481 сіт 11,756 cfm 11.165 sq ft 45C674 
Drainable with Flange Kit j Drainable with Flange Kit 
14%2in 14%in 12Hx12W 310cfm 443сіт 0.359 sq ft 20UA07 14%2in 14%in 12Hx12W 266 сіп 381сіт 0.297 sq ft 20UA20 
20%in 20%in 18Hx18W 1,034 сіп 1,478 cfm 0.89 sq ft 20UA08 20%in 20%in 18Hx18W 779сіп 1,114 сіт 0.521 sq ft 20UA21 
26 vin 26 “іп 24H x 24W 1,809 сіт 2,587 cfm 1.88 sq ft_ 20UA09 26 vin 26 Yin 24H x 24W 1,661 cfm 2,375 сіт 1.349 sq ft 20UA22 
38 Zin 24H x 36W 2,843 сіт 4,065 cfm 2.95 sq ft 20UA12 35 Yin 24Hx36W 2,610 сіт 3,733 сіт 2.12 sq ft 20UA25 
32 “іп 32 іп 30Hx30W 3,256 cfm 4,656 cfm 2.93 sq ft_20UA11 32 “іп 32 іп 30Hx30W 2,738 cfm 3,216 сіп 2.203 sq ft 200424 
26 іп 36Hx24W 2,894 сіт 4,139 cfm 2.92 sq ft 200А10 26 Bin 36Hx24W 2,700 сіт 3,862 сіт 2.33 sqft 20UA23 
38 Yin 38 “іп 36Hx36W 4,548 cfm 6,504 сіп 4.5850 20UA13 38 Yin 38 “іп 36Hx36W 4,244 cfm 6,068 cfm 3.667 sq ft 20UA26 
50 “іп 36Hx48W 6,202 cfm 8,869 cfm 6.25 50 # 200416 50 Ф іп 36Hx48W 5,787 cfm 8,275сіп 5.0501 200429 
44 іп 44% іп 42Hx42W 6,719 cfm 9,608 cfm 6.161 sq ft 20UA15 44 іп 44 № іп 42Hx42W 5,886 cfm 8,417 cfm 5.01 sq ft 20UA28 
50 1^ in 38 Yin 48H x 36W 6,254 сіп 8,943 cfm 6.22 sq ft 20UA14 50 1^ in 38 ^in 48H x 36W 5,877 cfm 8,404 сїт 5.214 sq ft 20UA27 
50 іп 48Hx48W 8,528 cfm 12,195 cfm 8.48sqft 20UA17 50 “іп 48Hx48W 8,014 сїт 11,460 cfm 7.109 sq ft 20UA30 
56 in 56 “in 54H x54W 11,422 cfm 16,334 cfm 10.062 sq ft20UA18 56 “іп 56 “іп 54H x 54W 10,221 cfm 14,616 сїт 8.504 sq ft 20UA31 
62 іп 62 іп 60H x GOW 13,748 cfm 19,660 cfm 12.963 sq ft20UA19 62 “іп 62 % іп 60Н x GOW 12,972 cfm 18,550 cfm 11.165 sq ft20UA32 


" " It It 
Louver Flange Kits a MEA 


33W755 44 72 іп44 72 іп 33W761 


26 V ingo 21 
Provide weather protection by covering small mU Ln SWISS 50 y n38 in 33W760 
gaps in installations. Presized aluminum Low № 26 ein 33W756 56 1056 ⁄2in 450676 
extrusion construction with prepunched 14781114 ein 456676 — 3874 198 /іп 32М750 62% in62 Уіп 450677 
20% in20 іп 33W754 біп 334762 33W754 


mounting holes; mounting hardware included. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2939 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. = 
Tubeaxial Fans Details on page А1. 


Belt-Drive 


7F961 
Shown Tubeaxial Fans 

with Drive 

Package I-— —p = Mount: vertical or horizontal 


» Permanently lubricated ball bearings 
= Max. inlet air temp.: 200°F 
= Max. ambient: 104°F 
a Precision-balanced, spark- 
resistant aluminum blades 


CE 


AC » Belt guards 
» AMCA Type B spark-resistant 
propellers (99-0401-86) 
= Optional companion flanges 
are sold in pairs 
Streamlined belt tunnel ventilates the drive 
compartment with air from outside the fan. 
Steel housing is iron phosphate-processed 
for rust protection; baked enamel paint finish. 
Factory installed cast-iron sheave is assembled 
REPLACEMENT] COMPANION) INLETOR |DISCHARGE|curs 01 fan shaft. Motors and belts are packed 
biaa ü — ae FLANGE Сти GUARD ГАР car separately when complete fan with drive 
ade ax. a 0.0 ет ет ет ет ет j 
Dia. | Dim. A Dim.B C D E |MotorH Dia. Blades No. No. No. No. | wo. Package is ordered. 
12 in 14 sin 8% in 12 %in 12 in vi in 9 in Yin 4 18682 Eur 3DNX8 = — Note: These fans cannot be used if the environment 
16in|18%in 11 % in 16 Жіп 16 2 in Vicin| 9in іп 6 4C663 4С717 3DNX9 4YM54 (4ҮМ46 4 н 
{in 01 win 12% in 1879 1 16 ^in вт 9in “іп 76717746745 46718 3DNY1 4vMss “4ҮМ47 Surrounding them is not always free of flammable gases, 
21in|2376in 1634in 21 %in 18іп in| 10іп iin 6 4ETG3 1lWN9 3DNY2 5JKF5  |5JKF4 Vapors, or liquids; combustible dust; or ignitable fibers or 
24in| 27in 16 іп 24 Asin 18їп Asin) i0in (іп 6 46664 30436 3DNY3 4YM56  4YM48  flyings. Installation must comply with all local and national 
30 in 337 pam 30/2 A in Yin 10 Туып Б ИТЕ 30440 sony" МӨТ mm safety codes including the National Electrical Code (NEC) 
in 4 in 5 in 5 in in “Asin in ^e in 4 j j j 
36 in[39 7 in 22 Ve in 36 ^in 29in sin| 10n 1%sin 6 | 36420 36442 3DNY5 4vM5g —4vMsi 9nd the National Fire Protection Act (NFPA). 
42in|453Ain 25 Yie in 42 “іп 32in Увіп|12 “іп 17:ein 6 36421 36443 3DNY6 4YM50  4YM52 OSHA complying guards are required when fan is installed 
48in|5134in 28 Yi in 48 in 36in Viin|12 іп 17in 6 30422 30444 3DNY7 AYM61  4YM53 Within 8 ft. of floor or working level. or within reach of 
54іп|57 іп 31 in 54%іп 39in віп 16 біп 1 Asin 6 5JKE8 5ЈКЕб 5JKF6 5JKF2  |5JKFÜ eb g eve, 
60 in | 64 М in 34 94s in 60 96 in 43 Жіп %6 in| 16 іп 1 Asin 6 5JKE9 5JKE7 5JKF7 5JKF3 |5JKFi Personnel. Review OSHA Codes and UL Standards. 
Sones COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE* * 
@ Totally Enclosed, Totally Enclosed, Hazardous Location, Hazardous Location, [WITHOUT DRIVE 
CFM @ CFM @ СЕМ @ СЕМ @ СЕМ @ СЕМ © 0.250" 1-Phase Motor, 115/230V 3-Phase Motor, 230/460V| 1-Phase Motor, 115/230V |3-Phase Motor, 230/460V| PACKAGE** 
Blade| 0.000" 0.125" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000" SP @ Motor Max. Fan Item Item Item Item Item 
Dia.| SP* SP* SP* SP* SP* SP* |5ft.# HP BHP} RPM No. No. No. No. No. 
1300 1,170 90 —  — - |197 Y 025 16/0 7F921 ТАЕЗ2 7AF31 — 
121п| 1767 1,67 1561 — - - | 34 % 0242090 TF024 ТАЕЗЗ 7F925 7AF34 46659 
1904 1812 1,19 1429 — - | 42 % 0312253 TF927 ТАЕЗ5 7F928 TAF36 
2432 2,360 2287 2126 1,05 — | 59 % 062877  TF930 7AF37 7F931 TAF38 
2379 2,152 1,20 79 - - | 24 % 025 1,570 7Е933 7AF39 7F934 7AF40 
16іп 2727 2530 2288 1,335 71  — | 28 % 041 1800 7Ғ036 7AF41 7F937 7AF42 46660 
3,365 3,205 3,045 2,576 1,685 1,103| 34 % 0.69 2,221 7F939 ТАРАЗ 7F940 TAF44 
3,859 3,720 3,580 3,238 2744 1,892| 46 1 1.0 2547 7F942 TAF45 7F943 - 
3,230 2,276 2,680 1,254 — - |24 % 0.34 1,375) 7Е945 TAF47 7F946 TAF48 
3494 3261 2997 2192 794 — | 24 % 048 1,487) 7F948 7AF49 7F949 7AF50 
18in| 4,039 3,841 3,624 3,112 1,850 923 | 26 % 0.72 1719| 7Е951 7AF51 7F952 7AF52 46661 
4,671 4504 4,321 3,914 3421 2,163| 32 1 0.91 1,988  7F954 TAF53 7F955 — 
5,298 5,152 4,994 4,460 4,270 3803| 38 1% 129 2255 ТЕ957 ТАЕ55 7АҒ56 Hn 7F958 
3522 3100 — = - - [184 % 0.18 989 7AH33 ‘TT TAF61 7AH38 7АҒ62 
4,042 3,689 326 — — - | 22 % 026 1135|  7AH34 7АЕ57 7AH39 ТАЕ58 
21in| 4733 4,438 4406 3224 — 26 34 045 1,329) ТАНЗ5 1АЕ59 7AH40 7AF60 3NXF4 
5,407 5,154 4885 4218 2,357 — | 32 1 0.67 1,518 ТАНЗ6 7AF63 7AH41 7AF64 
6,564 6,357 6,146 5,678 5,092 4,187| 45 1% 12 1,43 ТАНЗ7 7AF65 7AH42 H 7AF66 
5,730 5,300 4800 — —  — | 23 % 0421062  7AF67 7AF69 7AF68 7AF70 
6,470 6,096 5,678 4600 — - | 29 % 065 1,199) ТАЕТ1 7AF73 7AF72 7AF74 
24in| 7:085 6,42 6371 5,484 3,64 — | 34 1 0.98 1312 7F960 TAF75 7F961 ТАЕТ6 3cati 
7,925 7,626 7,305 6,562 5,634 2,914| 39 1% 1.38 1.468|  7AF77 7F830 7AF78 н 7F833 
9112 8,856 8,573 7,983 7,290 6,445) 43 2 1.98 1,688  7AF79 7F831 - 7F834 
10,310 10,084 9,850 9,332 8,769 8,143| 50 277 1910, ТАҒ80 1Ғ832 - 7F835 
8,40 8257 7460 — -  — | 24 % 071 841 ТАЕ81 TAF83 ТАЕ82 ТАЕ84 
9825 9211 8519 6695 — — | 28 1 093 924 ТАЕ85 TAF87 ТАЕ86 ТАЕ88 
30 in| 19.955 10,415 9,815 8359 — — | 31 1% 14 1,030) TAF89 ТЕ840 7AF90 Hn 7F844 30412 
12,190 11,710 11,180 9,990 8485 - | 41 2 19 1,146 ТАР 7F841 — 7F845 
14,040 13,630 13,180 12,220 11,105 9,740| 52 3 2.91 1,320  ТАҒ02 7F842 - 1Ғ846 
16,495 16,150 15,785 14,995 14,145 13,190) 62 5 4.72 1,551 7AF93 t 7F843 — 7F847 
14430 13,760 13,020 11,285 7155 — | 39 2 1.83 936 7АҒ94 7F851 = TF854 
34in|16,560 15,985 15,350 13,965 12,305 7,750| 50 3 2.78 1,074 7AF95 1Ғ852 - 1Ғ855 36413 
19,290 18,800 18,280 17,150 15,880 14,445| 61 5 4.36 1,251 7AF96 } 7F853 - 7F856 
12,520 11,511 10,323 — — — | 27 1 0.96 687 7AF97 TAF99 7АҒ98 7AG00 
14,285 13,420 12456 99300 — — | 32 1% 14 784 7AG01 7AG03 7AG02 н 7AG04 
36in|15,255 14,455 13,570 11,430 — — | 33 2 1.82 837 7AG05 7F860 — 7F863 30414 
17,570 16,890 16,135 14,450 12,45 — 47 3 279 964 7AG06 7F861 - 1Ғ864 
20,650 20,080 19,460 18,135 16,605 14,05 60 5 4521133  7AG07 t 1Ғ862 - 1Ғ865 
17,460 16,144 14600 — | — - | 35 1% 14 607 7AGO8 7AG10 7AGO9 ғ 7AG11 
19,275 18,095 16,770 13300 — — | 36 2 1.87 670 7AG12 7AG13 — 7AG14 
491п 21,465 20,430 19,275 16565 — — | 38 3 276 746 7AG15 7F870 - 1Ғ874 30415 
25.320 24,460 23,505 21,435 18,65 — 50 5 453 880 7А616 + 7Е871 - 1Ғ875 
29,150 28,410 27,610 25,900 23,960 21,775) 66 7% 6.88 1,013  7AG17 { 7F872 - 7F876 
33,005 32,355 31,670 30,185 28,620 26,850| 82 10 9.98 1,147 - 7F873 - 7F877 
31,260 30,070 28,745 25,810 22170 — | 64 5 50 731 7AGi8 F 7F881 - 1Ғ884 
48in|35,365 34,325 33,185 30,750 27,900 24,390| 88 7% 7.25 827 7AG19 i 1Ғ882 - 7F885 30416 
38,100 37,140 36,105 33,885 31,380 28,550 112 10 9.04 891 - 7F883 — 7F886 
34,793 33,166 31,540 27453 — | — | 32 5 4.661 590 = ШЕ) - 7AU04 
54 in| 39,805 38,383 36,962 33,708 29537 — | 42 7% 7.153 675 - 14/05 - 14/06 5JKE4 
43,815 42,523 41,232 38,431 35,295 30,641| 48 10 9745 743 = 7AU07 = 7AV00 
40,079 37,913 35,632 29,000 — — | 37 5 479 493 = 7AUO8 — 7AU09 
60 in| 45,933 44,043 42,153 37,684 30,620 — |48 7% 7.405 565 - 7AU10 - 7AU11 5JKE5 
50,567 48,850 47,133 43,254 38441 — | 60 10 9.449 622 — 7AU12 — 7AV01 


* Performance shown is for installation Type B: free inlet, ducted outlet. Т Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) іп a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation Type В: 
free inlet hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. tł 115V only. t 230V only. ## 208/230V only. 
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HVAC & REFRIGERATION 


Tubeaxial Fans 


А s D i 
Direct-Drive 


Tubeaxial Fans 


= Totally enclosed ball bearing motors 
= Max. inlet/ambient air temp.: 104°F 


= Precision-balanced aluminum propellers 


AIR FLOW 


= 1DGZ9 2-speed control is required for 2-speed 

models (except 4TM84); see Grainger.com 
Designed to efficiently move air in medium-length ductwork. Motor, 
blades, and housing are shipped assembled and operate in any position. 
Steel housing is coated with baked enamel finish. 115V, except 4ТМ84 is 
230V, and 4TM85 and 2XZH2 are 200-230/460V, 3-phase. Tubeaxial fan 
discharge caps and curb caps sold separately on Grainger.com. 
WARNING: Not for hazardous location applications. 


СЕМ @ СЕМ @ СЕМ @ СЕМ @ СЕМ @ 

Blade 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 

Dia. SP* SP* SP* SP* SP* 
2- Speed, 1-Phase 

12 in 1627/1079 1465 1182 = = 

16 in 2763/1832 2595/1530 2388 — — 

18 in 3938/2610 3724/2299 3521/1807 3323 3,058 

18 in 4670/3095 4436/2738 4198/2266 3947 3,653 

21 in 6193/4105 5970/3760 5738/3341 5489/2167 5,211 
1- Speed, 3-Phase 

24 in 8555 8105 7613 6998 — 

30 in 14792 14208 13624 13036 12,419 


Blade 
Dia. 
12in 
16in 
18in 
18in 
21in 
24 in 
30 іп 


Dim. А 
12 in 
16 Yin 
18 ^in 
18 ^in 
21 %e in 
24 Vb in 
30 1% in 


Sones @ 
0.250" 
SP @5 ft.# 


17.1/9.9 
22/14.9 


25/20 
30/22 


26/15.2 


20 
29 


Dim. B 
13 "^c in 
17 іп 
19 76 in 
19 % in 
22 1%2 in 
25 1346 in 
32 %e in 


Full Load 
Amps 


4/2 
5.5/3.6 
6.7/4.6 

11.4/6.7 

5/3 


4.1/4.2/2.1 
10/9.4/4.7 


с 
14 195» in 
18 “іп 
21 in 
21 in 
23 % in 
26 7% in 
33 1%2 in 


Motor 
HP. 


14in 
14in 
16in 
16 in 
16 in 
18 in 
21 in 


Max. 
BHP 


0.14/0.04 
0.36/0.10 
0.52/0.14 
0.80/0.21 
1.10/0.33 


1.02 
3.06 


4TM82 


RECOMMENDED ACCESSORIES 


Companion Inlet/ 
Flange Outlet Guard 
Item Item 
No No. 
40716 3DNX8 
46717 3DNX9 
46718 3DNY1 
46718 3DNY1 
1LWN9 3DNY2 
36436 3DNY3 
30440 3DNY4 
Motor Item 
RPM No 
1750/1160 4ТМ80 
1750/1160 4ТМ81 
1750/1160 4ТМ82 
1750/1160 4ТМ83 
1750/1160 4ТМ84 
1160 4TM85 
1160 2X2H2 


* Performance shown is for installation Type A: free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects of appurtenances (accessories). # The sound ratings shown are loudness values 
in fan sones at 5 feet (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation Type A: free inlet hemispherical sone levels. 


Belt-Drive Stainless [777777 
Steel Tubeaxial Fans Es 


= Mount: vertical or horizontal 


= Permanently lubricated ball bearings 
= Max. inlet air temp.: 200°F 
= Max. ambient air temp.: 104°F 


= Precision-balanced, corrosion-resistant stainless steel blades 
= Belt guards 

= Optional companion flanges are sold in pairs 

Designed for food processing applications. Streamlined belt tunnel 
ventilates the drive compartment with air from outside the fan. 
Factory installed cast-iron sheave is assembled on fan shaft. 
Motors and belts are packed separately when complete fan with 
drive package is ordered. Tubeaxial fan discharge caps and curb 
caps sold separately on Grainger.com. 


Note: These fans cannot be used if the environment surrounding them is not always 
free of flammable gases, vapors, or liquids; combustible dust; or ignitable fibers or 
flyings. Installation must comply with all local and national safety codes including 
the National Electrical Code (NEC) and the National Fire Protection Act (NFPA). 


OSHA complying guards are required when fan is installed within 8 ft. of floor or 
working level, or within reach of personnel. Review OSHA Codes and UL Standards. 


СЕМ e СЕМ e CFM (9 CFM e CFM e 
Blade 0.000" 0.125" 0.250" 0.500" 0.750" 
Dia. SP* SP* SP* SP* SP* 
5,730 5,300 4,800 = — 
6,470 6,096 5,678 4,600 = 
24 in 7,085 6,742 6,371 5,484 3,164 
7,925 7,626 7,305 6,562 5,634 
9,112 8,856 8,573 7,983 7,290 
10,310 10,084 9,850 9,332 8,769 
8,940 8,257 1,463 = = 
9,825 9,211 8,519 6,695 — 
30 in 10,955 10,415 9,815 8,359 — 
12,190 11,710 11,180 9,990 8,485 
14,040 13,630 13,180 12,220 11,105 
16,495 16,150 15,785 14,995 14,145 
31,260 30,070 28,745 25,810 22,170 
48 in 35,365 34,325 33,185 30,750 27,900 
38,100 37,140 36,105 33,885 31,380 


* Performance shown is for installation Type B: free inlet, ducted outlet. 1 Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in а hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation Type В: 


Blade 
Dia. 


24 in 
30 in 
48 in 


Dim.A Dim.B 
27in 16% іп 
33 %in 19 Жіп 
Sones @ 
0.250" Motor 
SP @5 ft. HP. 
23 V 
29 % 
34 1 
39 1% 
43 2 
50 3 
24 % 
28 1 
31 1% 
41 2 
52 3 
62 5 
64 5 
88 7% 
112 10 


с D 
24%ein 18іп 
30%in  24in 


51%in 28%6in 48 %in  36in 


Max. Fan 
BHPt RPM 
0.422 1,062 
0.65 1,199 
0.98 1,312 
1.38 1,468 
1.98 1,688 
2.77 1,910 
0.718 841 
0.939 924 
14 1,030 
19 1,146 
2.91 1,320 
4.72 1,551 
5.0 731 
7.25 827 
9.04 891 


Max. Shaft 
E MotorH Пі. 
As in 10 in lin 
7А in 10in  1*1in 
Asin (12 іп 176вїп 


4GXU5 
14 GA 304 STAINLESS 
STEEL TUBEAXIAL 
COMPANION FLANGES 
No. of Item 
Blades No. 
6 4ETF9 
6 4ETG1 
5 4ETG2 


COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 


Totally Enclosed, 


1-Phase 


Motor, 115/230V 


Item 
No. 
7AG32 
7AG36 
7AG40 
7AG46 
7AG49 
7AG52 
7AG54 
7AG58 
7AG64 
7AG65 
7AG70 
7А671 
7А676 
7A679 


free inlet hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. t 230V only. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


{ 
{ 


Item 
No. 
7AG33 
TAG38 
7A642 
TAG44 
TAG48 
7AG51 
7А656 
TAG60 
TAG62 
7A667 
ТА069 
7A673 
7A675 
7A678 
7A681 


Totally Enclosed, 
3-Phase WITHOUT DRIVE 
Motor, 230/460V PACKAGE** 


Item 
No. 


4GXU5 


4GXU6 


4GXU7 


2941 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. = 
Bathroom Exhaust Fans Details on page А1. 


BRGAN 
Standard Bathroom Exhaust Fans Panasonic. 
= 120VAC These fans connect to ductwork to pull stagnant air, odors, and help freshen air in bathrooms. 
They also remove some moist air to help prevent mirrors and windows from fogging and to 
help reduce mold and mildew growth. 


Max. 
Exhaust Max. 
Airflow @ Noise Sensor No. of Overall Overall Overall Mfr. Item 
0.100inSP — Level Type Speeds Height Width Depth Brand Model No. 


Ceiling Mount, Round Duct Shape 


50 cfm 0.5 sones None 1 554 in 10 in 9 in Broan АЕ50 45KA68 
18 cfm 1.2 sones None 1 534 in 10 in 9 in Broan AE80B 45KA70 
80 cfm 2 sones None 1 594 in 10 in 9 Ya in Broan A80 45KA77 
80 cfm 0.3 sones None 1 7% in 11 36 in 10 ^ in Broan XB80 22CV87 
80 cfm 0.3sones Occupancy Variable 7 55in 11 38 іп 10 1^ in Broan ZB80M 22CV97 
80 cfm 0.7 sones None 1 5% in 10 in 9 in Broan AE80K 60NT51 
80 сїт 0.3 sones None Variable 7% in 11 38 іп 10 1^ in Broan ZB80 22CV91 
80 cfm 0.3 sones None 1 7% in 11% in 10 іп Broan QTXE080 4LA32 
22CV87 110 сїт ^ 3 sones None 1 5% in 10 in 9 Y in Broan A110 45KA74 
110 cfm 0.8 ѕопеѕ Occupancy 1 т віп 10 Жіп 10%in Panasonic FV-0511VK2 490X05 
110 сіт 0.8 sones None 1 7% in 1156 in 10 1^ in Broan RB110 352032 
110 cfm 0.9 sones Мопе 1 1 %\п 10 4 in 10%in Panasonic FV-0511VQ1 448Е55 
110сіт 0.8 ѕопеѕ Occupancy 3 7% in 10 Жіп 10 іп ^ Panasonic FV-0511VKS2 490X07 
110 cfm 1 sones None 1 5% in 10 in 9 Ys in Broan AE110 45KA75 
110 сіт 0.7 sones Мопе 1 7% in 11% in 10 ^ in Broan QTXE110 4LA34 
Үз 110 сіт 0.9 sones НІЛ 3 7%in  10%in  10%in Panasonic FV-0511VQC1 448F59 
» ) 110сіт 0.3 sones Мопе 1 7%іп 1136 in 10 ^ in Broan XB110 22CV88 
110 cfm 0.3 sones None Variable 7% in 11% in 10 ^ in Broan ZB110 22CV92 
110 cfm 1 sones None 1 59A in 10 in 9 Ys in Broan AE110K 60NT47 
150cfm 0.7 sones None 1 Т віп 10 % іп 10%in Panasonic FV-1115VQ1 448Ғ56 
150cfm 0.7 sones Occupancy 3 7% in 10 Жіп 10Y%in Panasonic FV-1115VK2 490X06 
150cfm 1.450пе5 None 1 7% in 1136 in 10 ^ in Broan QTXE150 4LA36 
190 сїт 1.4 sones None 1 9 Yin 12 Ys in 12%in Panasonic  FV-20VQ3 20/Р86 
290 cfm 2 sones None 1 9 Yin 12 ^ in 12M%in Panasonic FV-30VQ3  20JP87 
390 cfm 3 sones None 1 9% in 14 % in 1434in Panasonic Р/-40/04 20JP88 
Ceiling & Wall Mount, Round Duct Shape 
50 cfm 4 sones None 1 3 55 in 7 in 7 Үзіп Broan 688 40374 
` 70 cfm 6 sones None Variable 3% in 7 in 7 vin Broan 671 40376 
Ceiling & Wall Mount, Oval Duct Shape 
4C374 100 сїт 1.350пе5 Мопе 3 3% in 10 % in 10%in Panasonic FV-0510VS1 —53VF73 
110 cfm 1.5 ѕопеѕ None 1 4in 11% in 10 1^ in Broan LP110 55VG01 
Ceiling & Wall Mount, Oval, Round Duct Shape 
92 cfm 1 sones None 1 4in 11 % in 10 ^ in Broan LP80 22CW04 


BRGAN Panasonic. 


Bathroom Exhaust Fans with Light 

= 120V АС 

Feature a light to help brighten dim bathroom areas. Fans connect to 
ductwork to pull stagnant air, odors, and help freshen air in bathrooms. 
They also remove moist air to help prevent mirrors and windows from 
fogging and to reduce mold and mildew growth. 


а Ж 


Мах. Exhaust Мах. Noise Ргітагу 
Airflow © Level @ 0.100 Lighting Primary Sensor No. of Overall Overall Overall Mfr. Item 
0.100 in SP in SP @ 5 ft Technology Light Wattage Type Speeds Height Width Depth Brand Model No. 

Ceiling Mount, Round Duct Shape 
50 cfm 2 sones ncandescen 100 W None 1 5 іп 10 in 9 in Broan ASOL 45KA78 
50 cfm 2.5 sones ncandescen 100 W None 1 5% in 8in 8% in Broan 678 40378 
70 сіт 1.5 sones LED 9W None 1 6 Zin 8 in 8 Ain Broan 744LED 20JP19 
70 cfm 2 sones ncandescen 100 W None 1 55^ in 10 in 9 ^in Broan A7OL 45KA73 
70 cfm 2 sones ncandescen 75 W None 1 6 іп 8 Yin 12 94 in Вгоап 744 4LA31 
80 cfm 0.3 sones LED 18 W None Variable 7% in 11 36 in 10 ^ in Broan ZB80L1 22CV93 
80 cfm 0.3 sones LED 18W None 1 1 Ys in 11 38 in 10 “іп Broan QTXEOBOFLT ALA33 
80 cfm 0.3 sones LED 18 W Occupancy Variable 7% in 11 38 іп 10 Yin Broan ZB80ML1 22CW01 
80 cfm 1 sones ncandescen 100 W None 1 55^ in 10 in 9 ^in Broan АВО 45КА72 
80 сїт 1 sones LED 8W None 1 7 in 8 Yin 12% in Panasonic FV-08VRE2 53VF72 
80 cfm 1.2 sones LED 11 Ч/ None 1 5 Y% in 1154 in 12 V» in Broan AE80BL 513A48 
80 cfm 2 sones LED 75 W None 2 6 іп 8 in 12 3A in Broan 144L 60NT46 
80 cfm 2.5 sones ncandescen 60W None 1 554 in 8in 8 Ain Broan 770RLTK 60NT50 
80 cfm 2.5 sones LED 50 W None 1 55^ in 8in 8 in Broan SPK80L 56JD61 
87 cfm 4.1 sones ncandescen 100W None Variable 55^ in 8 Yin 8in Broan HD80L 5E834 
100 cfm 3.5 sones ncandescen 100 W Humidity 1 6in 9in 9 in Broan 150 БАҒН5 
100 сіт 5 sones ncandescen 100 W None 1 5% in 8% in 16 34 in Broan 696 39W533 
110 cfm 0.3 sones LED 18W Humidity Variable 1 9 in 11 38 іп 10 ^in Вгоап ZB110HL1 22CW02 
110 cfm 0.3 sones LED 18W None 1 1 Ys in 11 38 in 10 іп Вгоап XB110L1 22CV90 
110 cfm 0.3 sones LED 18W Occupancy Variable 7%in 11 % іп 10 ^ in Broan ZB110ML1 22CW03 
110 cfm 0.3 sones LED 18W None Variable 7 зіп 11 36 іп 10 ^ in Broan ZB110L1 220/94 
110 cfm 0.4 sones LED 10W None 1 7 зіп 10 4 in 10 % in Panasonic FV-0511VQL1 448F57 
110 cfm 0.4 sones LED 10W Humidity, Occupancy 3 7% іп 10 Yin 10 ^in Panasonic FV-0511VQCL1 448F60 
110 cfm 0.4 sones LED 10W Occupancy 3 Т віп 10 іп 10% in Panasonic FV-0511VKL2 490X08 
110 cfm 0.7 sones LED 18W None 1 7% in 11 % іп 10 ^ in Broan QTXE110FLT 4LA35 
110 cfm 0.8 sones LED 18W None 1 7% in 11 36 in 10 ^ in Broan RB110L1 35ZU34 
110 cfm 1 sones LED 10W None 3 5 Yin 10 4 in 10 % in Panasonic FV-0511VFL1 784JHO 
110 cfm 1 sones LED 11W Humidity 1 554 in 10 in 9 Ain Broan AE110SL 530108 
110 сїт 1.3 sones Incandescent 100 W None 1 5% in 10 in 9% in Broan A110L 45KA71 
110 сїт 1.5 sones LED 12W None 1 55^ in 10 in 9 ^in Broan 791LEDM 45JT69 
150 cfm 0.4 sones LED 10W Occupancy 3 7 віп 10 “in 10 У іп Panasonic FV-1115VKL2 490X09 
150 cfm 0.5 sones LED 10W None 1 7 зіп 10 4 in 10 % in Panasonic FV-1115VQL1 448F58 

Ceiling & Wall Mount, Oval Duct Shape 
110 cfm 0.9 sones LED 10W None 3 3% in 10 іп 10% in Panasonic FV-0510VSL1 429.49 

2942 GRAINGER. Find even MORE оп Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Bathroom Exhaust Fans 


BRSAN Panasonic. 


Bathroom Exhaust Fans with Heater 


= 120V 
Feature a built-in heater that warms the air that passes through the fans to 
make chilly bathrooms more comfortable. They can help dry out bathrooms 


faster than fans without a heater. Fans connect to ductwork to pull stagnant ” D 
air, odors, and some moisture out of bathrooms to help prevent mirrors and - Р 
4C538 Е 


windows from fogging and to reduce mold and mildew growth. 607276 
Exhaust Airflow Мах. Noise Level Heater Primary Lighting Primary No.of Overall Overall Overall Mfr. Item 
@0.100inSP @0.100 in SP © 5ft Heater Type Wattage Technology Light Wattage Speeds Height Width Depth Brand Model No. 
Ceiling Mount, Round Duct Shape 
70 cfm 4 sones Infrared Lam 250 W = = 1 6% in 8% іп 8 Yin Broan 162 40538 
70 cfm 4 sones р 500 W — = 1 6 3% in 8%in 14Мїп Broan 164 40540 
80 cfm 1.5 sones 1,300 W LED 11.5 W il 8 in 16 йіп 9%in Вгоап BHFLED80H  793KX5 
80 cfm 1.5 sones Infrared/Radiant Heat Lamp 1,300 W LED 115W 1 8in 16 йіп 9%іп Broan BHFLED80F  793KX6 
80 cfm 1.5 sones 1,300 W LED 11.5 W 1 8 in 16 йіп 9%in Вгоап BHFLED80 1793КХ7 
110 cfm 1.5 sones 1,600 W = == 3 7 in 16 in 10 %in Panasonic FV-0511VH1 607275 
110 cfm 1.5 sones Heating Coil 1,600 W LED 10W 3 1 in 16 in 10%in Panasonic FV-0511VHL1 607276 
110 cfm 0.9 sones 1,500 W Incandescent 60W 1 7¥in 11%іп 17 %in Broan QTX110HL — 4LA42 
113 cfm 2 sones Infrared/Radiant Heat Lamp 1,500 W LED 11.5 М 1 8%in  173^in 11%in Вгоап BHFLED110 793КХ8 
BRGAN 
UV-Disinfecting Bathroom Exhaust Fan with Light 
= 120V 
Provide UV lighting to kill bacteria and standard LED lighting to illuminate the space. The UV light source 
turns on when the bathroom is unoccupied to reduce viruses, mold, and bacteria on surfaces. The LED light | «-— | 


provides task lighting when the bathroom is occupied. Fans connect to ductwork to pull stagnant air, odors, 
and some moisture out of bathrooms. 


Max. Exhaust Мах. Noise Primary Primary 


Airflow © ^ Level © 0.100 Lighting Light Sensor No.of Overall Overall Overall Mfr. Item 
0.100 in SP inSP@5ft Technology Wattage Type Speeds Height Width Depth Model No. 
Ceiling Mount, Round Duct Shape 
110 cfm 1 sones LED 11 W None 1 5% in 10in 9%in АВ1101К// 56ЕС08 
= 120V 


Has a charcoal filter that neutralizes nuisance odors in the air that passes through the fan. Model 
recirculates the filtered air to freshen the air in the bathroom and does not connect to ductwork. 


is 
No. of Overall Overall Overall Mfr. Item NN 
Speeds Height Width Depth Includes Model No. — қ 
Ceiling Mount S 


Variable 334 in 1 Үзіп 7 Үзіп Charcoal Filter 682 1UCF2 


Ш Dayton} 
BRGAN 


Upgrade Kits for 


ше | | 


These kits include parts for upgrading compat- 
ible bathroom exhaust fans to improve their 


appearance or performance. 61HL74 61HL77 793K37 
Mfr. Item 
Description Dimensions Includes Brand Model No. 
Grill and Motor Upgrade Kit 10 in x 10 4 in x 1 “іп Single Pack, Galvanized Steel Motor Plate Broan QK60S 60KZ94 
Grill and Motor Upgrade Kit 10 in x 10 4 in x 1 ^ in Four Pack, Galvanized Steel Motor Plate Broan QK60 61HL74 
LED Grille Upgrade Kit 9% in (2) Sets of Grille Springs Broan FG600 61HL77 
LED Grille Upgrade Kit with Speaker 934 in (2) Sets of Grille Springs Broan FG800SPKS 56JD62 
Replacement Grille Kit 13 1⁄4 in x %e in (1) Grille and Hardware to Mount Replacement Grille, (2) Screws with Screw Covers Dayton 484728 793K37 
Replacement Grille Kit 13 Жіп Hardware Kit Dayton 346192 346192 
BRGAN 
Controls for Bathroom Exhaust Fans SH 
4 
= 120V 
Wall-mount controls connect to compatible bathroom 1 
exhaust fans to allow users to control the fans' operation. 60NT44 
Control Switch Mfr. Item 
Description Range Color Type Model No. 
Speed Control — White Rotary Dial — SC100W 60МТ44 4 
Dehumidistat 20 to 80% RH White Rotary Dial DD500W  60NT45 Мет 
ExhaustFan Timer 201060 min Timer White Push Button CD60W 61HL79 ama 
Delay Timer 5 to 60 Minutes White Rocker DT100W 785WR4 в 
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Ceiling-Mount Datori 
Ventilation Fans BRSAN 


These fans mount to a ceiling and connect to ductwork to ventilate indoor spaces. They help 
maintain indoor air quality by pulling in fresh air and exhausting out stale air to reduce airborne 
contaminants. Fans may also help regulate the indoor air temperature since they circulate the air. 


Standard Residential Ceiling Exhaust Fans—Compact axial fans are suitable for ventilating 
recreation rooms and other residential areas that do not require continuous fan operation. 


Standard Commercial Ceiling Exhaust Fans—These centrifugal ceiling exhaust fans provide 
quiet operation making them suitable for conference rooms and other occupied spaces in build- 
ings that require continuous ventilation. 


ыы Commercial Convertible Ceiling Inline Cabinet and Exhaust Fan—Unit is ready to be 
installed as a ceiling ventilation fan with a right-angle discharge, but can be converted to a 
cabinet fan with an inline discharge. Fan provides quiet operation making it suitable for confer- 
4TR42 ence rooms and other occupied spaces in buildings that require continuous ventilation. 
Max. Noise 

Maximum Level Duct Duct Duct Overall Grille Item 
Airflow (Sones) Discharge Direction Duct Shape Dia. Height Width HxWxD Material Includes Brand No. 
Standard Residential Ceiling Exhaust Fans, 1 Speed, 120V AC 

160 cfm 5 Horizontal Rectangular — 3M%in 10in 3 %inx11“%inx11 ^in Plastic Built In Back Draft Damper Broan 4C699 
180 сїт 8.5 Vertical Round 8in — — 8inx11 ^inx11 ^ in Polymeric Backdraft Damper Broan 4C701 
300 cfm 9 Horizontal Rectangular — — 3 иіп 10in  S3Vinx13 ^inx13 ^ in Polymeric Built In Back Draft Damper Broan 4C698 
330 cfm 8 Vertical Round 1üin — — 7inx13 ^ in x 13 ^ in Polymeric — Broan 46700 
Standard Commercial Ceiling Exhaust Fans, 1 Speed, 115V AC 

412 сіт 5.5 Horizontal & Vertical Rectangular -- 8in 8in 11A inx 11 76 in x 14 in Polystyrene ЕЕ oett Damar Dayton 60RG43 
443 cfm 3.5 Horizontal & Vertical Rectangular = — 8in 8 in 14 ^ in x 14 6 in x 18 in Polystyrene — Backdraft Damper, Mounting Brackets Dayton 6WZN1 
557 cfm 5 Horizontal & Vertical Rectangular — 8in 8 in 14 ^ in x 14 % in x 18 in Polystyrene Backdraft Damper, Mounting Brackets Dayton 5AE75 
752 cfm 6 Horizontal & Vertical Rectangular — — 8in 10 іп 14 ^ in x 14 % in x 18 in Polystyrene Backdraft Damper, Mounting Brackets Dayton 6WZN2 
812 cfm 8.4 Horizontal & Vertical Rectangular — — 8in 10 іп 14% in x 14 % in x 18 in Polystyrene Backdraft Damper, Mounting Brackets Dayton 5AE77 
955 cfm 5 Horizontal & Vertical Rectangular = — — — 14 Winx 14 % in x 2334 in Metal ERU Gri Ша Dayton 60RG45 
1425сіт 6 Horizontal & Vertical Rectangular —  —  —  14¥%inx14%inx23%4in Metal Prud LR Bock f DOE Dayton 608646 
1,455 сіт 9.7 Horizontal & Vertical Rectangular = — 8in 18%in 14%inx14%inx23%in Polystyrene Backdraft Damper, Mounting Brackets Dayton 5AE80 
Standard Commercial Ceiling Exhaust Fans, Variable Speed, 120V AC 

136 cfm 0.9 Horizontal & Vertical Round 6in — = 11 3⁄4 in x 12 1⁄4 in x 12 Жіп Polymeric Automatic Backdraft Damper Broan 4TR42 
181 cfm 1.5 Horizontal & Vertical Round біп -- -- 11 3⁄4 in x 12 1⁄4 in x 12 Жіп Polymeric Automatic Backdraft Damper Broan 4TR44 
231 cfm 1.7 Horizontal & Vertical Round 8in = == 11 3⁄4 in x 12 1⁄4 in x 12 ⁄4 in Polymeric Automatic Backdraft Damper Broan 4TR48 
272 cfm 2.2 Horizontal & Vertical Round 8in — — 11 3⁄4 in x 12 Vh in x 12 Жіп Polymeric Automatic Backdraft Damper Broan 4ТВ51 
312 сіт 2.9 Horizontal & Vertical Round 8 in — — 11 34 in x 12 4 in x 12 Жіп Polymeric Automatic Backdraft Damper Broan 4TR53 
480 cfm 2.3 Horizontal & Vertical Rectangular — 4%in 18%in 11%inx21 %inx12 ^in Metal Automatic Backdraft Damper Broan 4TR56 
538 cfm 3.3 Horizontal & Vertical Rectangular — 4%in 18 іп 11%inx21 /^inx12 “in Metal Automatic Backdraft Damper Broan 4TR58 
722 cfm 47 Horizontal & Vertical Rectangular — 4%in 18 іп 11%inx21 2 іпх 12 Жіп Metal Automatic Backdraft Damper Broan 4TR60 
918 cfm 4.1 Horizontal & Vertical Rectangular — — 8in 12in 18 in x 22 in x 18 in Metal Automatic Backdraft Damper Broan 4TR62 
1,578 cfm 8.4 Horizontal & Vertical Rectangular -- 8in 12in 18 in x 22 in x 18 in Metal Automatic Backdraft Damper Broan 4TR45 
Commercial Convertible Ceiling Inline Cabinet & Exhaust Fans, Variable Speed, 120V AC 
1,891 cfm 9.4 Horizontal Rectangular — — — 14 % in x 38 in x 14 % in Metal Mounting Brackets Broan 4TR49 


BRCAN 
Ceiling-Mount Ventilation Fan Accessories 


Adjustable speed control and motors are direct replacements for select 
Broan ceiling-mount ventilation fans. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Internal Unit-Mount, 3 Amp Adjustable Speed Control, Galvanized, 80L 2HYC2 
For Use With Insulated and In-Line LoSone Ventilators 
Replacement Motor For Use with Mfr. No. L500, L500L, and L500K 599080487 1AAD3 
Replacement Motor For Use with Nos. Mfr. No. L200 and L200L 99080483  1AAD4 
Replacement Motor L300 For Use with Mfr. No. L300KMG 99080485  1AAD1 


Replacement Motor, For Use with Mfr. No. 502, 504MG, 506, 508, 504MG, 506MG 99080596 ТААСТ 


= А Dayton} 
Round Duct Inline Cabinet Fans BRCAN Panasonic. 


Feature a sturdy steel housing and provide continuous ventilation in office buildings, 
45 public restrooms, and similar spaces. These single-wide fans connect to ductwork, 


t са ! | have one blower wheel, and are powered by a single centrifugal motor. 
» | ^ CFM © Sones @ 

E B^ 0.100" 0.100" No. of Housing Housing Duct Mfr. Item 

) М ле SP SP @ 5 ft. Watts Voltage Speeds Length Width Dia. Brand Model No. 
UNS 1 f 100 15 80W 115V AC 1 13 74 in 11 in 6in Dayton 6WZN3 6WZN3 
Sem Pay 108 07 87W 120VAC Variable 12 іп 12 “in 6in Broan L100L 4TR43 
. 120 — 36W 120V AC 3 тіп 13 % in 4in Panasonic FV-10NLFIE 200809 
148 10 100 W 120VAC Variable 12 34 in 124 in 6in Broan L150L 4TR47 
20JR09 150 2.0 129W 115V AC 1 13 74 in 11 in 6in Dayton 6WZN4 6WZN4 
194 05у 27W 115V AC 1 13 74 in 11 in 6in Dayton 60KU35 60KU35 
240 — 57W 120V AC 1 9 As in 1396 in 6in Panasonic ^ FV-20NLF1 — 20JR10 
340 — 98W 120V AC 1 1i in 15 !Y& in біп Panasonic _ FV-30NLFÍ _ 20JR11 
440 — 132 W 120V AC 1 itin 16 ^ in 8in Panasonic ^ FV-40NLFÍ ^ 20JR12 
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HVAC & REFRIGERATION 
In-Line Cabinet Fans & Range Hoods 


Rectangular Duct Inline Cabinet Fans 


Feature a sturdy housing and provide continuous 
ventilation in office buildings, public restrooms, 
and similar spaces. Fans connect to ductwork 
and are powered by a single centrifugal motor. 


CFM@ Sones @ 
0.100" 0.100" No. of Housing Housing Inlet 
SP SP @ 5ft. Watts Speeds X Voltage Length Width Height 
Single-Wide р а К 
112 0.8 20W 1 115V AC 13 Жіп 1054 in біп 
196 1.9 127W Variable 120/АС 12 14 in 12 A in — 
202 1.5 55W 1 115V AC 13 4 in 10 іп 9 A in 
231 0.4 58 W 1 115V AC 14 in 11 Zin 10 in 
245 2.3 166 W Variable 120V AC 12 Ain 12 in — 
246 1.0 67 W 1 115V AC 14 іп 11 іп 10іп 
294 3.0 212W Variable 120VAC 12 Yin 12 iin — 
299 12 80 W 1 115V AC 14 іп 11 іп 10 іп 
400 2.0 144 17 1 115V AC 14in 11 іп 10 in 
441 15 135W 1 115V AC 18 in 14 36 in 13 йіп 
514 24 217W 1 115V AC 18 іп 14% in 13 7 іп 
698 25 325 W 1 115V AC 18 in 14% in 13 % in 
784 3.0 405 W 1 115V AC 18 іп 14% in 13 ў іп 
902 3.8 306 W Variable 120V AC 22 in 18 in 8in 
1228 6.8 468 W Variable 120V АС 22 in 18 in 8 in 
Double-Wide 
415 1.6 146W Variable —120VAC 12 “in 21 iin 4 Vin 
526 2.4 232W Variable 120V AC 12 1⁄4 in 21 vain 4 V5 in 
686 38 313 W Variable 120VAC 1201п 21 in 479 in 
827 14 352W 1 115V AC 1156 in 1156 in 10 іп 
875 0.3 318 W 1 1i5VAC 23%іп 14 36 in 8in 
1059 EE 467 W 1 115V AC 23 % in 14 36 in 8in 
1543 3.2 822 W 1 115V AC 23 34 in 14 % in 13 Ain 
1689 5 913 W 1 115V AC 14% in 23 Жіп 13 йіп 
2110 3 1,285 W 1 115V AC 35 in 14% in 13 in 


Single-wide models have one blower wheel, while 
double-wide models have two blower wheels that 
provide a higher airflow than single-wide models. 


E] 


BRGAN 


Inlet Mfr. Item 
Width Brand Model No. 
12 in Dayton — 3DPE7 3DPE7 
— Broan L200L 4TR50 
12 in Dayton — 3DPE8 3DPE8 
72%in Dayton 6WZN6 6М/2М6 
— Broan L250L 4TR52 
12 76 in Dayton — SDPE9 3DPE9 
— Broan 13001: ^ 4TR54 
12% in Dayton — 3DPF1 3DPF1 
12%in Dayton 3DPF2  3DPF2 
16 іп Dayton 6WZN7 — 6WZN7 
16%in Dayton 3DPF3  ЗОРЕЗ 
16 іп Dayton 6WZN8 — 6WZN8 
16%in Dayton 6WZN9 — 6WZN9 2 
12 іп Вгоап L900L 4TR63 
12in Broan  L1500L 4ТҺ46 3DPE7 
18 ^ in Broan 14001 4ТН57 
18 in Вгоап 15001 4ТҺ59 
18 іп Broan 17001 4ТВ61 
22 % in Dayton 60KU37 — 60KU37 
14%їп Dayton 608044  60RG44 
1436 in Dayton 608047 608647 
22 ys in Dayton — 3DPF6 3DPF6 
22 % in Dayton 60KU39 60К0З9 
32 34 in Dayton 60KU40 60К/40 


Rectangular Duct High-Efficiency Inline Cabinet Fans | 2 


Feature electronically commutated motors (ECMs) that are 
more energy efficient, operate quieter, and have long life 
compared to other AC motors. Design allows horizontal 


or vertical mounting, and they connect to ductwork. Fans wide models. 
provide continuous ventilation in office buildings, public 
СЕМ @ Sones @ 
0.100" 0.100" No. of Housing Housing 
SP SP @5 ft. Watts Speeds Voltage Length Width 
Single-Wide 
400 13 98 W 2 115V АС 14in 11 іп 
590 1.4 160 W 2 115V AC 14% in 14% in 
699 2 236 W 2 120V AC 14% in 14% in 
Double-Wide 
857 1 216 W 2 115V AC 11% in 11 %in 
1105 0.9 241 W 2 115V AC 23 іп 14 іп 
3342 5 1,048.9 W 2 115V AC 45 Vo in 16 v in 


Install over stoves and ranges to capture grease, smoke, and odors before 
they can spread through the kitchen and the surrounding home and settle into 
carpets, furniture, and other surfaces. 


Exhaust Hoods—Models extract grease, smoke, and odors from the cooking 
area so they can be vented to the outside. They connect to ductwork and have 
a removable/cleanable grease filter to help maintain the hoods' performance. 
Hoods accept a compatible bulb for lighting the area underneath the hood. 


Recirculation Hoods—Hoods filter grease, smoke, and odors from the air 
around the cooking area and then recirculate the filtered air into the kitchen. 
They have a removable/cleanable grease filter and a replaceable charcoal filter 


Maximum Мах. 


Overall Overall Overall Airflow Noise ofLight No. of Mfr. Item 
Height Width Depth Duct Shape Material Color Capacity Level Fixtures Speeds — Model No. 
Exhaust Hoods 
біп 30in 17 іп Rectangular Steel Bisque 210 сіт 7 sones 1 2 403002 15.080 
біп 30in 17 %in Rectangular Steel — Black 210cfm 7 sones 1 403023 15J081 
6in 30in 17 іп Rectangular Stainless Steel Silver 210 cfm 7 sones 1 2 403004 15J082 
біп 30іп 17 %in Round Steel Bisque 230 cfm 6 sones 1 2 423002 15J084 
біп 30in 17 іп Round Steel Black 230 cfm 6 sones 1 2 423023 15J085 
біп 30іп 17 %in Rectangular Steel White 210сіт 7 sones 1 2 403001 4C401 
біп  30in 17 “іп Round Steel White 230 cfm 6 sones 1 2 423001 66497 
6in 30іп 17 %in Round Stainless Steel Silver 230 cfm 6 sones 1 2 423004 66498 
біп  36in 17 іп Rectangular Steel White 210 сіт 7 sones 1 2 403601 15J083 
біп 36in 17 іп Round Steel White 230 cfm 6 sones 1 2 423601 15J086 
Recirculation Hoods - E 25% S 
6in 24in 17 Yin — Steel White — 0 sones 1 2 412401 15J087 
біп  30in 17 іп = Steel Bisque -- (050пе5 1 2 413002 1540688 
біп 30in 17 “іп = Steel Black = 0 sones 1 2 413023 15J089 
біп  30in 17 “іп - Stainless Steel Silver — 0 sones 1 2 413004  15J090 
біп 30іп 17 %in — Steel White = 0 sones 1 2 413001 40403 
біп 36in 17 %in = Steel White = 0 sones 1 2 413601 15J091 
біп 36in 17 “іп = Steel Black — 0 sones 1 2 413623 15.093 
Convertible Exhaust & Recirculation Hoods Е қ mor ME PES 
біп  30in 19 іп Rectangular, Round Steel Black 300сіт 2 sones 2 2 BCSD130BL 530104 
біп  30in 19 7 їп Rectangular, Round Steel White 300сіт 2sones 2 2 BCSDT30WW 530105 
біп 30іп 19% іп Rectangular, Round Stainless Steel Silver 300cfm 2 sones 2 2 ВС5013055 530106 
біп  30in 197% іп Rectangular, Round Stainless Steel Silver 375 cfm 2 sones 2 3 BCDF130SS 530107 
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restrooms, and similar spaces. Single-wide models have 
one blower wheel, while double-wide models have two 
blower wheels that provide a higher airflow than single- 


Number 


Inlet Inlet Mfr. Item 

Height Width Model No. 
10 in 1276 in 60KU45 60К045 
13 Ain 16 % in 60KU36 60KU36 
13 iin 16 іп 60KU38 60KU38 

3 60KU36 

107 in 22 Y in 60KU46 60KU46 
— — 60KU47 60KU47 
14% in 43A in 60KU41 60KU41 


that helps ensure cooking odors are neutralized. Hoods accept a compatible bulb 
for lighting the area underneath the hood. They mount under a cabinet, above a 
Stove or range, but do not connect to ductwork. 


Convertible Exhaust and Recirculation Hoods—These hoods can connect to 
ductwork to extract air from the cooking area and vent it to the outside. Models 
can be used with optional charcoal filters to filter the air around the cooking area 
and then recirculate the filtered air where the hoods cannot be connected to 
ductwork. Replaceable filters ensure the hoods can effectively neutralize cooking 
odors, while removable/cleanable grease filters help maintain the hoods' perfor- 
mance. Hoods accept a compatible bulb for lighting the area underneath the hood. 
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HVAC & REFRIGERATION 
In-Line Duct Fans 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


22N753 6KVY5 
Fits 
Duct CFM @ Static Pressure Shown Voltage Max. Max. Housing Mfr. Item 
Dia. | 0.000" — 0.200" — 0.400" 0.600" 0.800" 1.000" | @60Hz Amps Wattage Dia. Ы Model No. 
Thermoplastic 
4in 151 120 cfm 94 cfm 63 cfm 20 cfm — 120V — 0.17A 19 Q9%in 9%іп ЕҢВ100 5C516 f 
Tin 187 168 сїт 150сіт 128 cfm 112 cfm 95 cfm 120V 072A 80 9%in 9%in FRO  15W682 
6in 327 320cfm  247cfm _ 200 сїт 163 сїт 118 сїт 120V 059А 62 Hain 9%in  FR150 56517 
біп 345 295 сіт  252cfm 197 cfm 157 сіт 135 cfm 120V 099A 116 Hin 9%in  FR160 151/685 
Fits 
fa n te C h Duct CFM @ Static Pressure Shown Voltage Max. Max. Housing Mfr. Item 
Dia. 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.750" 1.000" 1.500" | @60Hz Amps Wattage Dia. 1* Model No. 
= Galvanized Steel 
Centrifugal FG Series, EC Motors 2 _ 
м біп | 363 344cfm 323cim 305 сіт 287 сіп 247сіп 206cím 113cfm| 120V ЛА 74 13%in Qin  FG6MEC 22М753 
In-Line Duct Fans Bin | 428 405сіт 380сіт 35/cím 334 сіт 285cfm 239cím 121cím | 120V 05A 71 13%in 8in FG8EC 220754 
10іп| 513 482сіт 448сіт 418 сіт 388 сіп 335 сіт 283 сіт 160cfm | 120V 0.65A 94 13%in 676in  FG10EC 22М755 
= Mount: horizontally or vertically 121п 633 616сіт 594cfm 582cfm 560cfm 515 сїт 467 сіт 379 сіт | 120V 095A 136 16іп 8%sin FG12EC 22N756 
= Bearings: ball 12in| 805 772сіт 734 cfm 692 сіт 650cfm 556 сіт 474cfm 315 сіт | 120V 116A 166 16іп 9%ein FG12XLEC 22N757 
Е FG Series, External Rotor Motors 
Prewired fans have lower sound 4in 10 ТЕТ cim 146 cfm TS cfm 126 cfm чү cfm E Eur 1201 LE A B E: 34 in E 20 EE ТЕБЕТ 
6in 8 388 сіт 356сіт 320cfm 292cfm 195cfm 186cfm 101 сіт V 02A 120 З іп 13%іп — FG 6M 5W69I 
levels than comparable surface- вт | 461—429 сіт 305m ЗБ сїт 323cfm 204 сіт 191 cim 97cm | 120V 14A 119 1334in 13Ип — FGB 15602 
mounted fans. Max. temp.: 140°F. ~6in | 483 462 сіт 439cfm 412cfm 389cfm 299cfm 289cím 201cím | 120V 148A 153 13 іп 13%in  FGOXL  15W691 
Mounting bracket included. in| 513 492сіт 471 сіт 446cfm 425cfm 334 сіт 324cfm 216 сіт | 120V 143A 138 13%in 13 in FG10 15М/693 
FG Series, Totally Enclosed Motors 
4in| 135 123сіт 106 сіт 89 сіт 69cim 33cím — = 120V 019A 20 8%in 8%іп FG4 4ҮМА3 
THERMOPLASTIC | біп | 303 294сіт 260сїт 241сїт 214сїт 172сїт 134cím 58 сіт | 120V 068A 72 11%їп 6 %in FG6 4ҮМ44 
External wiring box with waterproof 8іп | 502 482сіт 460сіт 438cím 408 сіт 360 сїт 313 сіт 218cím | 120V 145A 142 13%in 8in FG8XL 4ҮМ45 
gasket. UV protected i0in| 589 570сіт 553сіт 538 сіт 517 сіт 480cfm А41 сіт 355cím | 120V 1.96A 196 13%in 6%in  FGIOXL 4ҮМ41 
3 i 12іп| 940 903сіт 865сїт 834cfm 783сіт 689cfm 596cím 425сїт| 120V ЗА 301 1біп 8'9вїп Ғб12ХІ 4ҮМ42 
GALVANIZED STEEL FKD Series, Totally Enclosed Motors | | 
НЕ m _8in | 836 799сіт 761сїт 720cfm 680 сіт 595 сіт 499 сіп 286 сіп | 120V 299A 327 12%іп 15 іп FKD8XL  6KVY5 
Externally mounted wiring box, 3"L in 910 873 cfm 836 сіт 795 cfm 750 сіт 653 сіт 547 сіт 342 сіт | 120V 301A 329 12/іп 15іл  FKD 10 6KVY6 
X 3!A"W x 11^"D. {0 in | 1266 1226 cfm 1187 cfm 1147 cfm 1100 cfm 1006 сіт 911 cím 696cím | 120V 4.84A 529  14in  15in FKD10XL  6KVY7 
12in| 1305 1266 сїт 1228 cfm 1189 cfm 1145 cfm 1054 сіт 948 cfm 712cím | 120V 486А 531 14іп 12%in  FKD12 6XZ77 
FG Series—Airtight housing. 12in| 1936 1858 cfm 1777 cfm 1698 cfm 1601 cfm 1380 сіт 971 cím 144cfm| 120  2.09A 377 17 іп 1876in ЕКО 12XL EC 45TU31 
Backward curved impeller. 12 in| 2016 1920 сїт 1832 cfm 1746 cfm 1649 cfm 1423 cfm 1066 cfm — 120V 48A 500 17%in 18%in FKD12XL 4ҮМ40 
peher. 14in| 2156 2061 сїт 1965 сїт 1868 cfm 1764 cfm 1520 cfm 1193 cfm -- 120V 476A 495 17%in їйїп FKDi4 6КУҮ8 
А ; я 14in| 2619 2517 сїт 2416 cfm 2303 cfm 2180 cfm 1936 сіт 1662 cfm 843 сїт | 120V 7.12А 738 19%in 207 іп ЕКО i4XL G6KVY9 
ЕКО Ѕегіеѕ— Міхей flow impeller. 46 jn |2052 2821 сїт 2707 сїт 2580 сїт 2445 сїт 2144 сіт 1804 сіт 774 сіт | 120V 639A 742 1994in 18% in FKD16  6XZ78 
6KVY5 to 6KVZ3 have sealed ball 16in| 4274 4144 сіт 4014 cfm 3880 cfm 3743 cfm 3452 сїт 3137 cfm 2379 cfm) 120V 124А 1421 22%in 23 Яіп ЕКО 16XL 6К/70 
bearings 18in| 4448 4992 сїт 4130 cfm 3991 cfm 3871 cfm 3583 cfm 3239 cfm 2380 cfm) 120V 12.04A 1411 22%in 2194in ЕКО 18  G6KVZ1 
` {8 in | 6236 6115 cfm 5995 cfm 5874 cfm 5754 cfm 5500 cfm 5199 сїт 4909 сїт 230/460/ 77А 1873 22 іп 27 ^in ЕКО 18XL 6К\72 
RADON FAN 20 in | 6291 6174 cfm 6054 cfm 5933 сїт 5829 cfm 5617 cfm 5307 сїт 4987 сїт |230/460/ 3.75 А 2218 22 іп 2734in  FKD20 6К/73 
Е Ais Fits 
Higher pressure capabilities are Duct CFM @ Static Pressure Shown Voltage Max. Max. Housing Mfr. Item 
designed for radon mitigation. Dia. | 0.000" 0.500" 0.750" 1.000" 1.500" |@60Hz Amps Wattage Dia. М H Brand Model No. 
Plastic housin Tjernlund Radon Fan 
as sing. біп | 375 285 сіт 235 сіт 183 сіт 125сіп| 120V — 13A 152 11%in 9%in 9%іп Fantech RNS 15W763 


* Lengths include mounting flanges. 1 Accepts 4" and 5" duct. 


Mixed Flow In-Line Duct Fans 


= 120V, 60 Hz TD-MIXVENT Series—Low- — TD-SILENT Series— 
= Mount: horizontally profile fans deliver excellent Extremely quiet, low-profile 
or vertically airflow-to-pressure ratio. fans have perforated inner 


3CGA3 to 3CGA7 have ther- 
moplastic casings and ABS 
plastic propellers. 3CGA9 and 
3CGC1 have metal casings 


= Motor: totally enclosed 

= Bearings: ball 
Motor-impeller assembly can 
be removed without interfering 


skin with sound-absorbent 
insulation. Rubber gaskets on 
inlet and outlet absorb vibra- 
tion. Thermoplastic casings 


with attached ducting. with epoxy-polyester coating апа ABS plastic propellers. 
12K675 and metal propellers. 

Fits 

Duct CFM @ Static Pressure Shown Max. Max. Housing Mfr. Item 
Dia. | 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.750" 1.000" 1.500" Amps Wattage Dia. L Model No. 
TD-MIXVENT Series 

4 in 101/97 85/81 cfm 57/51 cfm 19/16 cfm 0.45 A 26/23 5 віп 9 іп TD-100 —3CGA3 
біп | 293/218 273/193cím  250/163cím 227/128 cfm 2067105 сіп 131/24 cfm 35 cfm = 0.54A 65/54 776i 8%in  TD-150 3CGAG 

8in | 538/476 495/422 сіп 458/373 сіп 418/317 сіп 367/260 сіп 190/40 cfm 10 cfm — 08A 184139 8%in 9йіп  TD-200  3CGA7 
10іп | 754/541 715/475 сіп 680/418 сіп 640/355 сп 606/295 cfm 520/218 сіп 405/170 ctm 245/65cim | 22А 241462 10%іп {iin 10-250 3CGA9 
12in | 2 050/751 990/670 сіп 932/545 сіп 850/420 сіт 770/285 сіп 600/190 сіт 420/130 сіт 255/55 сіт | 2.3A 335/208 13 іп 14 іп Т0-315 366061 
TD-SILENT Series 

біп | 333/239 315/209 сіт 286/181 сіт 271/154 сіт 257120сіп 178/62 cfm 77/0 cfm - 0.54 A 65 8'Vein 10 еіп Т0-1505 12К675 

Sin | 530/400 503/367 сіп 472/333 сіп 443/306 сїт 415/271 сіп 349/183 cfm _ 204/46 сіт = ТОТА 122 10%іп 12%in 70-2005 120676 
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HVAC & REFRIGERATION 
Room-to-Room Exhaust Fans & Duct Fan Heaters 


Centrifugal In-Line Duct Fans 


= 120V, 60 Hz; except 6XAR3 is 115V DAYTON 

= Mount: horizontally or vertically » Max. Inlet Temp.: 104?F 

= Bearings: ball Precision balanced for vibration-free 

= Speed controllable performance and have a quiet and effi- 
In-line design allows fan mounting away from cient BC impeller. Heavy-gauge, drawn 
room for quiet operation. Motor has automatic steel housing with an epoxy finish. 
reset thermal overload protection. 


Fits CFM Q Static Pressure Shown Max. Max. Motor Housing 
Duct Dia. 0.000" 0.200" 0.400" 0.600" 0.800" Amps Wattage RPM Dia. 
4in 147 119 сіт — 75cfm 45 cfm 14 cfm 0.38 А 43 2580 9 in 
153  136cífm 116 сіт 106сіп 92 сіт 07А 84 2800 9%іп 
Біп 183 130cfm 73 сіт 37 cfm — 0.69 A 85 2750 9in 
213 171сіт 108 сїт 63 сіт 21 сіт 0.38 A 47 2390 Qin 
біп 337 271сіт 171сіт 100 сіт 34сіт 0.72A 89 2450 13 in 
390 350 сіт  304cfm  262cfm  208cfm | 1.08 A 130 3075 13 Yin 
544  496cfm  430cfm 389 сіт 347 cfm 15A 180 2930 13 іп 
8in 571 459 cfm 289сіт 168сіп 57 cfm 15A 188 2550 13in 
571 459 cfm 289сіт 168 сіп 57сіт 15A 188 2450 13 in 
10 in 618 581 сіт 529cim 473 сіт  427cfm | 1.78A 214 3045 13 Yin 
630 507 сіт 319 cfm 191 cfm 63 cfm 17А 197 2470 13 іп 
654 586 сіт 503 сіп 451 сіт 381 сїт | 141A 170 2600 15 ein 
12 in 801 643 cfm 407сіт 240сіт 80сіт 1.6A 206 2450 16in 
942 873сіт | 793cfm 689 сіт  576cfm | 3.08 A 370 2650 15 ‘ein 
1038 835 сіт 527сіт 309 сіп 103 cfm 24A 312 2780 16 in 
* Cord included. 


Remote-Mounted Premium Bath Fan Kits 

= 120V, 60 Hz Single Grille—Provide 1 vent 

= Motors: totally enclosed, thermally in 1 bathroom. Each includes 1 
protected with automatic reset centrifugal fan, collar and grille, 

» Bearings: permanently sealed ball backdraft damper, and fan 

Can be installed away from bathroom mounting bracket. 

for quiet operation. Galvanized steel 


Dual Grille—Provide 2 vents in 1 bath- 
room or 1 vent in 2 bathrooms using 

1 fan. Each includes centrifugal fan, 2 
collar/grille combinations, 2 backdraft 
dampers, fan mounting bracket(s), and 1 
Y-duct adapter to split duct to each grille. 


Daytoni 


SP) 
SOLER AND PALAU 
= Max. Inlet Temp.: 140°F 
Impeller is dynamically balanced to help 
eliminate vibration. Galvanized steel 
casing with black, baked enamel coating. 
Prewired junction box eases installation. 


450Z04 
Mfr. Item 
L Brand Model No. 
9 in Dayton 450704 450704 
9%іп  Soler&Palau —PV-100X  6TWU6 
9 in Dayton 450707 450707 
9 in Dayton 450708 450708 
10 in Dayton 450709 450709 
13 %in Soler & Palau — PV-150X  6TWX0 
13 йіп Soler & Palau — PV-200X  6TWX2 
10 in Dayton 450711 450211 
10 in Dayton 450718 450718 * 
13 %in Soler & Palau PV-250X — 6XAR1 
10 in Dayton 450712 450712 
15 "s in Soler & Palau PV-315  6XAR2 
13 in Dayton 450713 450713 
15 ein Soler & Palau PV-315X  6XAR3 6XAR2 
13 in Dayton 450714 450714 


housing. 45TU14 has 1 lit and 1 unlit ceiling grille. 
Fits CFM @ Static Pressure Shown Max. Max. Motor Housing Inlet & Mfr. Item 
© pescription Duct Dia. | 0.000" 0.200" 0.400" 0.600" 0.800" Amps Wattage RPM Dia. E Outlet Dia. Model No. 
ingle Grille 
Without Lights, 1" Flange 4in 135 110сіп 80 сіт 55сіп 25сіт 019А 20 3000 8% in 8 біп 4in РВ110 60509 
пол пе 1'Flange біп 232 200сіт 152сіт 121сітп 91 cfm 0.6 А 66 2450 11%іп 8in 57 in PB190 3TJ96 
ual brille 
Dimmable Halogen Light — 4 in, біп 300 260cím 229сіт 196сіп 160сіт | 0.56А 70 2680 11%іп 11%іп  4in6in РВ270110-2 45TU12 
Dimmable Halogen Light — 4 in, біп 300 260cím 229сіт 196сіп 160cfm | 0.56A 70 2680 11%in 11%in 4in,6in PB270L10V-2 45TU14 
Without Lights, 1" Flange іп, 6 in 303 260 сїт _ 229 сіт 196сіп 160сіт | 0.68А 72 2700 11 %in 8in біп PB270-2 60510 
Without Lights, 1" Flange біп 418 370cím 317 ст 268сіп 224сіп | 102A 120 2350 13%in 8%іп біп PB370-2 ЗМҮН 
Room-to-Room Transfer Fans BRGAN 
= 120V These fans are installed through an interior wall between adjacent rooms to move 
a Mount: wall air between the rooms and balance the ambient temperature in the rooms. Durable, 4C708 
» Bearings: sealed ball galvanized housing is adjustable to fit walls from 3" to 5%" thick. Plastic grille is 
= Speed controllable white, paintable. 
Max. Max. 
Exhaust Airflow Coverage Noise Ғог Ма! Housing Nameplate Overall Overall Overall Grille Mfr. Item 
@0.000inSP Агеа Level Thickness Material Voltage Height Width Depth Width Model No. 
180 cfm 140sqft 5sones  3into 120V AC ; А ; Р 511 4C708 
370 сіт —  —85sows 5%in Stel -ijyac 27211 13 %in 13%in 13%in —$:15— agro, 
А -q 
In-Line Duct Fan Heaters \ poe 
Heaters—tnstall in existing ductwork, providing Boots—Easily join heater to ductwork. Flexible, = _—= 
individual room temp. control. Integrated 24V control rubberized canvas duct piece reduces noise. 7/1. ча 
і i i i | 6LHG1 
oara nterface Sa a ор Wireless Thermostat—kit allows standard low 
z :' Ing p y voltage thermostats to wirelessly control an HVAC 
main heating equipment and to be used as a backup system 
heating system. Cool by enhancing air flow during ` 
central air conditioning operation. 
Fits (CFM Air Delivery © Static Pressure Shown Max. Heater BtuH Mfr. Item 
Dust Dig, 0.000" 0.100" 0.125" Voltage Amps Watts Output L H Model No. 
eaters 
6in 130 cfm 90 cfm 40 cfm | 120V 8.33 А 1000/500 3413/1707 10%in 8%іп HP6-1000120-2T — 6LHG1 6LHG3 
8in 210 cfm 120 cfm 60cím | 120V 120А 1440/720 4915/2457 10 % in 10% in HP8-1440120-2T  6LHG2 
Boots 
In-Line Fuct Fan Heater Boot For 6" Rigid Duct Work SB-6 6LHG3 
In-Line Fuct Fan Heater Boot For 8" Rigid Duct Work SB-8 6LHG4 
Wireless Thermostat 
White, 24V AC, Includes (2) AAA Alkaline Batteries, Remote Transmitter RFKIT-5 20HN59 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2947 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. |-- |? 
Exterior & Crawlspace/Basement Fans Details on page A1. 


BRSGAN Panasonic. 


== 
== » Ductless Through-the-Wall Exhaust Fans 
= / = Galvanized steel housing can help regulate the indoor air temperature. 
==== = Optional controls sold separately Fans have adjustable housings and paintable 
Mount to an exterior wall and do not need to grilles. 
20JR07 be connected to ductwork. Fans are suitable No Switch on Unit—Models are controlled 


for ventilating a single room or spot ventilat- by a separate switch, timer, or speed control 
4c702 ing areas near workbenches or equipment remotely mounted on the wall. 
that emits fumes. They circulate the air and 


Max. Exhaust 


Airflow © Мах. Coverage Мах. Noise Nameplate Duct Control Mfr. Item 
0.000 in SP Area Level Voltage Dia. (in.) Type Includes Brand Model No. 
Standard Ductless Through-the-Wall Exhaust Fans 
180 cfm 195 sq ft 9 sones 120V AC 8% in Rotary Dial Backdraft Damper, Rotary On-Off Switch, Weather Hood Broan 5098 46705 
180 сїт 195 sq ft 9 sones 120V AC 8% in No Switch on Unit Backdraft Damper Broan 509 4С706 
250 сїт 245 sq ft 7 sones 120V AC 8% in Pull Chain = Broan 507 46703 
270 сіт 285 sq ft 8 sones 120V AC 10% in ^ No Switch on Unit Backdraft Damper, Weather Hood Broan 508 40704 
470 cfm 425 sq ft 8 sones 120V AC 10% in Pull Chain Weather Hood Broan 506 46702 
Quiet-Design Ductless Through-the-Wall Exhaust Fans 
70 cfm 1.1 sones 240V AC No Switch on Unit Exterior Hood, Sleeve Panasonic FV-08WQ1 20JR07 
Accessories 
Replacement Motor, 1.5A, 3000 rpm, 120V, For Use with Mfr. No. 509MG Broan 99080180 1AAC9 
Replacement Motor, For Use with Mfr. No. 502, 504MG, 506, 508, 504MG, 506MG Broan 99080596 1AAC7 
Replacement Motor, For Use with Mfr. No. 507MG and 505 Broan 99080176 1AAC8 


GP) d! fantech BREAN 
Ducted Through-the-Wall Exhaust Fans 


= Motor phase: 1 ventilation of work areas, offices, bathrooms, utility 
= Permanently lubricated bearings rooms, and other similar small spaces. High- 
= Speed-controllable Efficiency models have a high-efficiency motor 
‚ Connect to ductwork which ensures that fan- that decreases the amount of energy required 
generated noise is kept outside when the fans are compared to other similarly sized ducted through- 
4YG73 mounted to an exterior wall. Suitable for remote | — the-wall exhaust fans with standard AC motors. 
Max. Exhaust Max. Max. 
Airflow @ Coverage Noise Nameplate Duct Housing Housing Mfr. Item 
0.000 in SP Area Level Voltage Diameter Material Finish Includes Brand Model No. 
Standard Ducted Through-the-Wall Exhaust Fans 
119 cfm 200sqft 6.6 sones 120V AC 4in Stee Painted Enamel Backdraft Damper, Exhaust Grille Soler & Palau SWF-100 12K677 
171 cfm 300 sq ft 9.1 sones 120V AC 4in Stee Painted Enamel Backdraft Damper, Exhaust Grille Soler & Palau SWF-100X 12K678 
193 cfm — — 115V AC 4in Stee Powder-Coated Impeller Fantech RVFAXL 66511 
235 cfm 400548 10.1 sones 120/ АС біп Stee Painted Enamel Backdraft Damper, Exhaust Grille Soler & Palau SWF-150 12K679 
242 cfm = = 115V AC біп Steel Powder-Coated Impeller Fantech RVF 6 15W795 
354 cfm 600548 13.7 ѕопеѕ 120/ AC біп Stee Painted Enamel Backdraft Damper, Exhaust Grille Soler & Palau SWF-150X 12K680 
378 cfm = = 115V AC 8in Steel Powder-Coated Impeller Fantech RVF 8XL 15W796 
381 cfm — — 115V AC 6in Steel Powder-Coated Impeller Fantech RVF6XL 66513 
416 сїт 750sqft 14.1 ѕопеѕ 120/ AC 8in Steel Painted Enamel Backdraft Damper, Exhaust Grille Soler & Palau SWF-200 12K681 
630 cfm — — 120V AC 10 in Aluminum — Flashing Plate and Damper Broan 331H 4YG73 
940 cfm — — 120V AC 10 іп Aluminum — Removable Cover Broan 332H 4YG74 
1,250 cfm == = 120V AC 10 in Aluminum = Flashing Plate and Damper Broan 335 4YG75 
High-Efficiency Ducted Through-the-Wall Exhaust Fans 
255 cfm — — 120V AC 4in Steel Powder-Coated Speed Control Potentiometer Fantech RVF 4XL EC 45TU27 
410 cfm — — 120V AC 6in Steel Powder-Coated Speed Control Potentiometer Fantech RVF 6XL EC 45TU28 
574 cfm — — 120V AC 8 in Steel Powder-Coated Speed Control Potentiometer Fantech RVF 8XL EC 45TU29 
972 cfm — — 120V AC 10in Steel Powder-Coated Speed Control Potentiometer Fantech RVF 10 EC 45TU30 


5GDVO 


Crawl Space and Basement Ventilation Fans (тккмшно 


6Кх21 


Reduce humidity, mold, mildew, odors, and wood rot in crawl spaces and basements, and help 
reduce radon concentrations by ventilating these areas. Crawl Space fans mount behind exist- DETERMINE QUANTITY OF CRAWLSPACE FANS NEEDED 


ing passive louvers and pull air from louvers on opposite walls. When using multiple fans, install Calculate cubic area of crawlspace by multiplying L x W x 
to maximize cross-flow ventilation. Galvanized metal faceplate can be trimmed if necessary. All H. Divide by 15 to determine minimum cfm needed to fully 
models include freeze protection thermostat. Basement Fan 6КХ70 installs in cut-out of rim joist | ventilate space іп 15 min. 

or wall. 2 reversible fans provide either air supply, exhaust or balanced air exchange. Includes Example: 20W x 40L x 3 ft. H crawlspace — 2400 cu. ft. 


adjustable dehumidistat, 6-ft. power cord, and all mounting hardware. Use 6KXZ1 Duct Take Off Kit 2400 cu. ft. = 15 min. = 160 cfm of ventilation 
to duct air supply/exhaust to other rooms. DI ` ` 


Cutout Cutout Free Air Dehumid. Mfr. Item 

Description H w D H w Area Flow Voltage Amps Thermostat Control Material Finish Model No. 
Crawl Space Fan, Manual Hardwire 676in 14%іп Zin 6in 8in  12sqft 110 сіт 120 0.3A Opens at 40°F No Galv. Steel Aluminum Vi 5GDU8 
Crawl Space Fan, Automatic Plug-In — 9 in 18 in 2in 6in 8in  12sgft 110сіт 120V  0.3A Opens at 40°F Yes Galv. Steel — Aluminum ViD 56009 
Crawl Space Fan, Automatic Plug-In — 9 in 18 in 2in 6in  15in 24sqft 220cfm 120V  0.6A Opens at 40°F Yes Galv. Steel — Aluminum V2D 56010 
Basement Fan, Reversible 4%in 14 йіп 22in 5 Yin 12 Йіп — 180сіт 120V 06ҮА Мо Yes Galv. Steel Spangle X2D 6КХ70 
Duct Take Off Kit, For Use With Mfr. No. X2D, Includes Zip Ties Plastic; Steel Galvanized — DT2-6 6КХ21 
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HVAC & REFRIGERATION 
Controls, Roof/Wall Caps & Booster Fans 


MP 
BRGAN Panasonic. дә - . 
= © © ayton 
Speed Control and Switches : = | BRSAN ЕЕ 
Fit a single-gang box. t Roof and 
- ¢ 
Speed Control—Adjusts sound, speed, CFM, and ж; 4YG76 
energy usage. Faceplate not included. | ' Wall Caps 
Switches—Use to control fans and lights, except uae t | For use on vent terminations. 
i 60NT44 т 
6XAU2 is only for fan control. den Roof Caps—Steel caps have 
Timer—Operates as both a fan and light switch, and 55NM01 black epoxy finish. Aluminum caps 4C849 
features programmable delay and ventilation settings. feature built-in flashing and long 
Switch Plate Max. Mir. Item riser, and can be used on flat or 
Color Color Type Voltage Amps Brand Model No. slightly pitched roofs. 4CK03 and 
Speed Control m 
White White Adjustable Speed 120 3A Broan scioow  eontag | 4СК05 have 1%4"H flanges. 
Switches Fits Duct Flange Construc. Mfr. Item 
Black White Percentage Timer 24 — Soler & Palau SPTL 6XAU2 Size (їп) Size (in.) ^ Material Includes Brand — Model No. 
White — — Rocker, 2-Function 1200 — Broan P2RW 55NMO01 Roof Caps 
White — — Rocker, 3-Function 1200 -- Broan P3RW 55ММ02 т 4i 1 Built-in Bird Screen w/ 
White White 2-Function 120 15 Panasonic _FV-WCSW21-W 201813 эъ4ш 10йх -Stes Removable Damper Broan 636 20905 
Timer А 9% in x Bird Screen, Built-In 
White White Delay Timer 120 15 Panasonic —FV-WCPTI-W — 20JR18 Ain Round ып 556 g ackaraft Damper — Payton ASPE РЕТ 
| ШІ-ІП Bird ocreen w, 
6in 144 x 1834 Stee Cushioned Backdraft Damper Broan 634M 4YG79 
= Р 14% in x Bird Screen, Built-In 
E , N 6 in Round 18% in Stee Backdraft Damper Dayton 45PE69 45PE69 
S ЕП Built-in Bird Screen, 
3WE95 * <% 8in 15% х 1574 Aluminum Built-in Flashing, Long Broan 611CM — 4CK03 
i ЖЖ 4 Riser & 1% in Flange 
А Built-in Bird Screen w/ 
10 in 274 x 18% Stee Backdraft Damper Broan 437 4Ү676 
10%inx  14'4inx Bird Screen, Built-In 
1O%in — 1834in Stee Backdraft Damper Dayton 45PE68 45PE68 
Built-in Bird Screen, 
BRSAN 12in 17% х 1772 Aluminum Built-in Flashing, Long Broan 612CM 4СК05 
Riser & 1% in Flange 
Ductin m Round, 1 
9 ( } Зп Round, 5922 0Х Aluminum Built-In Backdraft Damper Dayton 45РЕ71 45РЕТ1 
B / 
Accessories é 3in4in 6x6 Aluminum Built-in Backdraft Damper Broan 642 46388 
; " " А 356i 5961 Bird Screen, Built-I 
Designed for 3" and 4" ductwork. Use to vent heat, moisture, ionin 12% Stel Spring-Loaded Damper Dayton 45PE72 45PE72 
and odors from bathrooms, showers, and recreation rooms. 6in 9x9 Aluminum. ДШ ЕТІ Damper Broan 641 — 4C849 
Mir. tem Bird Screen & Built-In 
Description Includes Model No. 6inRound 9inx9in Aluminum Spring-Loaded Damper Dayton 45PE74 45PE74 
Roof Vent (2) 4 in Clamps, 4 in Dia. Metal Duct Connector, 4 pring--oace р 
KRA"Boung 103 іп Reducer, 8 ft Long x 4 in Dia. Flexible Metal RVKiA — 3WE95 Е axa Ai ШЕ in, БП SR в ИЕК 
, Ducting, Mfr. No. 636 Roof Jack for 3 & 4 in Ducts n Xx uminum n Shes Cap roan 
» (2) Nylon Zip Ties, 4 in Clamps, 4 to 3 in Foam Reducer, : : TE 
Wall Vent Kit, 5 Long x 4 in Dia, Flexible Metal Ducting, Square WVK2A — 3WE96 8in EE 13 Aluminum Built-in Damper Broan 643 — 4YG80 
Louvered Wall Vent w/ Rigid Ducting On Back i $4 In i ilt- P 
3 Tix 10 to 6 in Round Transition Duct ESI 50200 8 in Round X 12^ in Aluminum Built-In Backdraft Damper Dayton 45PE73 45PE73 
3 Vi x 10" to 7 in Round Transition Duct 412H 4MG71 Steel With Gravity Dampers & 
4 % x 18" Y^ to 10" in Round Transition Duct 423 4TP55 10 in 13x13 Aluminum Collar w/ E Seren Broan 441 4Ү677 
8 x 12" to 12" Round Transition Duct 181212 57817 Louvers 
#StretchFLEXS 
westaflex СХ 
Expandable/Flexible Aluminum Ductwork t "7 
= Internal/external temp. range up to 500°F 
= Compressed Size: 30" 15 ft 30 ft 15 ft 30 ft 
А А y " ЕТАН Inside Item Item Inside Item Item 
Strong, lightweight aluminum alloy and installs within walls, Dia. Brand No. Brand No. Dia. Brand No. Brand No. 
wall chases, or ceilings where inaccessibility requires a 3 in Westaflex 3C590 Westaflex 3ХК03 Тіп Stretchflex — 59ZX57 | Stretchflex 597Х61 
i aH i ; 4 in Westaflex 30591 Westaflex 3ХК04 8 in Westaflex 3XK02 Westaflex 3ХК06 
durable duct. Use in ventilation equipment for air and gas біп | Stretchflex — 592X56 | Stretchflex 597460 10in | Stretchflex — 592X58 | Westaflex — 3XK07 
free of corrosive fumes or particles. біп Westaflex — 56201 | Westaflex — 3XK05 12in | Stretchflex 59ZX59 | Westaflex — 3XK08 
Dryer Booster Fans sD {ткчшно 
Use where dryer duct runs exceed 25 ft. equivalent. 
Soler and Palau—Feature totally Tjernlund—Handles up to 150 equiva- 45EAG7 


enclosed motor with Class F insula- lent ft. of duct: straight duct length plus 
tion and backward inclined wheel to 5 ft. per elbow. Auto-syncs with clothes 
overcome extreme pressure in tough dryer. 6-ft. grounded plug. Horizontal or 
installations. GXAR4 has attached pres- vertical duct connection. External motor 
sure switch. 6XAR5 has current sensor. and lintproof blower. 


Each includes mounting bracket. 


CFM @ Static Pressure Shown Housing 
0.000" 0.200" 0.400" 0.600" 0.800" 1.000" Voltage Dia. 
153 cfm 130 cfm 114 cfm 97 сїт 84 cfm 80 cfm 115 V AC 9 vin 
153 cfm 130 cfm 114сіт 97 cfm 84 cfm 80 cfm 115 V AC 9 V» in 
160 cfm id0cfm 120сіт 114сіт 105 сіт 87 сіт 120 V AC 14 in 
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Housing Duct Inlet Max. Mfr. 
Height Dia. Dia. Watts Amps Brand Model 
7% in 4in 4in 84W 07A Soler & Palau PV-100XPS 
7% in 4in 4in 84W 0.7 A Soler & Palau DBF-100XC 
10 in 4in 4 in 50W 0.53 A Tjernlund LB2 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. =S 
Replacement Fan Propellers Details on page А1. 


ee Dayton | 


REVOLUTIONARY AIR FLOW" 


A/C Condenser Replacement Propellers к. иг 


» Rotation facing discharge = SAREI 

» Embossed aluminum blades and spiders 
for strength and rigidity 

= Hub-type propellers have 1⁄2" bore and include 
set screws (hub on intake side) 

» Hubless propellers require interchangeable 
hex hubs (sold separately, this page) 

= For low static pressure applications 

For use with A/C condensers, heat pumps, heat exchangers, unit 

heaters, and power roof ventilators. OEM replacements for the 


» 


s М А fi 2RAU2 
aftermarket. Additional sizes available on Grainger.com. 2PYT3 
cw ccw 
cme cme momo яттан | Evaporator/Condenser 
M (Dei. Мах. n p mE M пет R ! t P T 
Dia.(in. eg. 0. 0. 
Revcor туре Propellers with 12" Bore Dia. (Hub on Intake Side) ep acemen rope ers 
2 Blades в indivi i 
EET 35" 1725 RPM vi hp — 2022chm | 2MTT2 = Propellers are individually retail packaged 
нд 29° 1140 RPM Ye hp = 1,565 сіт | 2MIT7 | 2МТТ8 for easy identification and display 
ades . re : 
18 in 20° 1,140 RPM Vs hp = 1,353 cfm 2MTV1 — Rotation facing discharge T 
18 in 277 1,100 RPM Яр 2,204 сіт — 4DLJ2 4DLJ3 = For low static pressure applications 
i 5 р ram — А А Қ " 
201 ОРИ n 388 im 2MTS | awmwr- | Lightweight construction reduces wear on motor bearing and 
22 in 279 1,100 RPM Ys hp 4,580 сіт — 4DLK4 = prolongs motor life. Additional sizes available on Grainger.com. 
24 in 28° 1,100 RPM Ya hp 6,341 cfm = 4DLL5 — 
Revcor Huhless Propellers Propeller No. of Bore Recommended СЕМ © Item 
3 Blades Dia. (in.) Blades Dia. (in.) Motor HP 3000rpm Мо. 
18 in 29° 1,140 RPM YA hp — 1,998 сіт 2RAH7 — Plastic Propellers, 200°F Max. Ambient Temp. 
18 in 32° 1,140 RPM Ys hp = 2,148 сїт 2RAH9 2RAJ1 CW Facing Discharge 
24 in 24° 1,140 RPM 34 hp = 5,255 cfm 2RAL6 = 411 Tis in Vaso hp 100RPM 5ЛІ1 
4 Blades 5in 5 Jis in Иш hp 150 RPM SJLL7 
10 in 33° 1,725 ВРМ Vis hp = 520 cfm 2RAU2 — CCW Facing Discharge 
14 in 33? 1,725 RPM Ys hp = 1,843 cfm 2RAX2 2RAX3 4in 5 Jis in "Уво hp 100RPM 5Л13 
16 in 33° 1,725 RPM 3i hp = 3,167 cfm 2RAY1 2RAY2 СЕМ @ 
22 in 23° 1,140 RPM Vs hp = 3,845 cfm 2RAZ6 2RAZ7 Propeller No. of Bore Blade Pitch 0.000" Вед. Item 
26 in 24° 1,140 RPM Thp = 7,099 сїт 2RCD2 = Dia.(in.) Blades Dia. (in.) Width (in. (Deg.) SP  MotorHP Мо. 
26 in 2725 1,140 ВРМ 172 һр — 7,801 cfm 2RCD4 — Aluminum Hub-Type Propellers For Use with 3000 rpm C-Frame Motors 
Dayton Hubless Propellers CW Facing Discharge 
4 Blades 3in 10 36 in Win 2417 60 Yo 2РҮР8 
18 in 332 1.140 АРМ Ya hp = 1,834 cfm 46890 46891 4 y» in 10 3o in % [п 309 300 Yiso 2РҮМ5 
20 in 29? 1,140 RPM Ve hp — 2,934 cfm 40894 46895 Біп 10 Эв in 75 in 355 400 "лоо 2PYN7 
22 in 27? 1,140 RPM Y» hp — 3,605 cfm 40898 40899 Aluminum Hub-Type Propellers For Use with 1550 rpm STD Case Motors 
24 in 27° 1,140 RPM Yh = 5,277 сіт 46902 46903 CW Facing Discharge 
24 in 33* 1,140 RPM Thp = 6,066 cfm 46904 46905 Tin Vain Tsen 21° 300 Yin 2PYT5 
Bore No. of Item 9 in 5 Vain T%in 25° 500 Ию 2PYT7 
Dia. (in.) Set Screws For Use With Includes No. 10 in 5 Ув in T%in 309 600 Мо 2MXY2 
Dayton Interchangeable Hex Hubs, Alloy Steel 12 іп 5 isin 2 % in 24^ 1000 Yo 2MXX9 
0 in Replacement Propellers for A/C Pretapped Holes with E cow Facing шынылы. Ш Зит 32 1400 йо 2МХХТ 
Sein 5 Condensing Units 40886 to 40905 Mounting and Set Screws 21565 10 in 5 Fein 1% in 30° 600 Von 2MXY3 
Item 12 in 5 Ae in 2 Vin 249 1000 Vo 2МХҮ1 
Description No. Aluminum Hubless Propellers For Use with 1550 rpm Threaded Shaft Motors 
Dayton Accessories CW Facing Discharge и " 
Fan Blade/Wheel Puller, Fan & Wheel; Incl. 4 Jaws, Plastic Centering 2PYLB CCW Facing БЫС Hubless їйїп 5 500 Vos 2PYTS 
PEE d en Geos 4 Locking Bolts, Instructions ҮШ ain 5 übless ТЭП 40% 300 S 2PYT2 


іші 


Shaded Pole C-Frame and Unit Bearing Motors 
= Max. ambient temp.: 40°C 


C-Frame Motors—-For use in small fans and blowers found in bathroom ventilators, range hoods, 
electric heaters, hair dryers, slide projectors, air cleaners, humidifiers, and refrigeration equipment. 


Note: This product is NOT SUITABLE for any unattended equipment (including built-in bathroom exhaust fans), unless the 
listed Thermal Protection is 1 Shot. 


Unit Bearing Motors—Use with commercial and industrial HVAC and refrigeration equipment, and 
other applications. 


Motor Motor Motor Length 

Enclosure Nameplate Thermal Mounting Shaft Shaft Less Item 

HP Design RPM Voltage — Protection Type Dia. Length Shaft No. 
C-Frame Motors, CWSE й 

Yaso Open Air-Over 3,000  115VAC ШЕН Stud win 1in 156in 4М068 
Viso Open Air-Over 3,000 230V AC LAE dot Stud sin 1in 1%in 4М069 
Viso Open Air-Over 3,000 115V AC eran Stud win in 1'Yein 4М070 
Tio Open Air-Over 3,000 — 115VAC One-Shot Stud Asin {in 2in 4M073 
о Open Air-Over 3,000 120/ А6 One-Shot Stud Asin 2in 1%in  4M079 


Unit Bearing Motors, CWLE 
iso Totally Enclosed Air-Over 1,550  115VAC Impedance Rear/Double Foot Yin Yin 2%in — 4YFF7 
И — Totally Enclosed Air-Over 1,550 115VAC Impedance Rear/Double Foot Yin ^in 2%іп —4YFF9 


%3 Totally Enclosed Air-Over 1,550 115V AC Auto Rear/Double Foot “in Yin 2%іп X 4YFG2 

%3 — Totally Enclosed Air-Over 1,550 230V AC Auto Rear/Double Foot Ип іп 2%in  4YFG4 
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HVAC & REFRIGERATION 
Replacement Fan Propellers 


aq 


Air Circulator and Exhaust Fan 


Aluminum Replacement Propellers 


= No. of blades: 3 

= CW rotation facing discharge 

= Embossed aluminum blades and spiders for strength and rigidity 
= Hubs include set screws (hub on intake side) 

= Suitable for low static pressure applications 


Note: Air deliveries based on standard test codes of AMCA. When used in system over 0.250" SP, 
increase motor HP to next larger size. 


Prop. CFM@ Required Required Bore 
Dia. 0.000" RPM HP @ RPM HP @ Dia. Pitch Item 
(in.) SP High Higher RPM Low — LowerRPM (іп) (0ед.) No. 


833/584 1,550 RPM — ohp 1,050 ВРМ Уо һр віп 25° 20354 

12in --228/629 1,550 АРМ #%һр  1,050RPM Уоһр 6 in 28° 20356 
1087/737 1,550RPM Уо һр  1,050RPM ‘Yo hp ГАШ 33° 2С683 
1458/963 1,725 RPM Ув һр 1,140 АРМ Уѕо hp vein 40° 40348 

16 in 2395/1543 1,725 RPM һр 1140RPM 7 hp Vin 26° 20359 
2335/1543 1,725 RPM hp — 1,140RPM — Vi; hp % in 26° 40460 

18 in 3082/2037 1,725 RPM Yahp 1,140 RPM  Vehp У іп 23° 20361 
3408/2252 1,725 АРМ shp 1,140 ВРМ — V: hp ¥% in 26° 20363 


10W884 
REVO 


REVOLUTIONARY AIR FLOW" 
Heavy-Duty 
Replacement 
Propellers 

= CW rotation facing discharge 


= Galvanized steel blades with steel spiders 


AGRICULTURE 
= Hubs include set screws 


Designed for applications that require high air flow at low static pressures. 


COMMERCIAL & INDUSTRIAL 


For air conditioning, ventilation, air handlers, cooling towers, large unit heaters, 
and agricultural applications. 


Propeller Bore No. of Hub Item 
Dia. (in.) Dia. (in.) Pitch HP RPM Blades ^ Location No. 
Agriculture 
Belt-Drive 
36 in 7 in 29? Ve hp 600 4 Discharge 4GMP2 
Tin 32° Ye hp 600 6 Discharge — 4AGMP8 
42 іп Yin 13° 1 hp 600 3 Intake 4GMR2 
48 in 3^ in 23? 1hp 600 2 Intake 4GMP5 
Жіп 26.5 ° 1hp 600 4 Discharge — AGMR1 
СЕМ e 
Propeller Pitch Req. Max. 0.000" No. of Item 
Dia. (in.) Deg.) Motor HP RPM SP Blades No. 
Commercial & Industrial 
Requires H Type Taper Lock Bushing 
24in 389 % 1450 11,165 6 10W884 
2207 1 1140 9804 4 101/879 
30 in 30° 1% 1140 12,996 4 10W880 
38° 34 1140 16,701 6 10W885 
36 in 38° 2% 850 18417 4 10W882 
38° 3% 850 21,250 6 10W886 
48 in 38° 8% 700 43,400 6 10W887 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Prop. CFM@ Required Required Bore 
Dia. 0.000" RPM HP @ RPM HP @ Dia. Pitch Item 


(in.) SP High Higher РМ Low — Lower RPM (in.) (Deg.) No. 
3220/2128 1,725 RPM — Váhp 1,140 АРМ — Vishp іп 172. 20365 
90 in 3220/2128 1,725 RPM — Yihp — 1,140RPM — Vis hp Win 17° 460462 
3766/2489 1,725 RPM ‘hp 1,140 АРМ — Viohp Yin 209 26368 
3766/2489 1,725 RPM shp 1,140 АРМ 1o hp Hin 20° 26367 
3573/2361 1,725 RPM Иһр 1,140 АРМ — Vie hp vein 11° 20370 
3908/2736 1,500RPM shp 1,050 АРМ — Vie hp Yin 14? 46231 
24in 3908/2736 1,500 RPM — Yi hp 1,050 ВРМ У hp ys in 14^ 46464 
5723/3782 1,725 RPM — V hp — 1,140RPM — Yéhp Yin 182. 260372 
5723/3782 1,725 RPM — 4 hp 1,140 ВРМ — hp ys in 182. 2C373 
30 in 9122/4556 1,075 RPM %2hp — 800RPM — hp ys in 20° 46457 
7657  1075RPM “hp — ys in 24° 3030” 


* S45" W x 342"H keyway. Hub is full arc welded to spider. 


Ez] 


Cast Aluminum 
Heavy-Duty Replacement 
Propellers 


Spark resistant and designed to exhaust 
combustible materials and fumes in agricultural 
or industrial hazardous locations. CW rotation 
facing discharge. Statically balanced propellers. 
16" to 24" models are multipiece construction. 
30" model has a 1-pc. casting. %" bore has no 


Буп зу," 3/,." Bao" ere 
keyway. %" and % bores have 34e"W x %2"D GlockwiseHotation B 
keyway. Max. temp.: 200°F. 
CFM@ Req. 2 іп" BORE|% in" BORE|%4 іп" BORE 
Propeller A B 0.000" Motor Max. No. of Item Item Item 
Dia.(in.) (in.) (іп.) SP HP RPM Blades No. No. No. 
16іп 15%in 2%in 2660 % 1725 4 3GTE8 3GTF6 = 
yin 17700 2%sin 2840 И 1725 4 36ТЕ9 3GTF7 — 
17 іп 27віп 3410 й 15 4 3GTF1 3GTF8 = 
ооп 19 іп 2%ein 3547 15 1725 4 3GTF3 3GTF9 — 
19 іп 2/віп 450 % 175 4 3GRE5 3GTG1 = 
23%in 2%in 3950 » 175 4 3GTF4 3GTG2 = 
24in 23%in 2%in 5300 %9 17/5 4 = = 3GRE8 
2378in 2 ¥%in 6720 % 175 4 — 3GTG4 = 
30in  30in 1%іп 10230 34 1075 3 — 3GRE1 = 


Industrial/Commercial 


Air Circulator 
Propeller Bore No. of Item 
Dia. (in.) Dia. (in.) HP RPM Blades For Use With No. 

18 in VATI йә hp 1500 3 2LY93 2MVX5 
20 in іп — 1100 3 1VCET, 1VCF2 2ATV7 
56 in YA hp 1725 3 40458 4HZ10 
Yin = 1800 3 1ZCN8, 4VAC7 2ATW1 
Yin Yi hp 1075 2 36685 48711 
іп Va hp 1075 3 36215 4HZ05 
24 in іп Ye hp 1725 2 4C021 4HZ06 
іп Ys hp 825 3 1YNW3 23NU03 
іп Yi hp 1725 2 36218 4HZ04 
4%4 in TA hp 1100/900 3 2LY97, 2MA10 2MVX8 
2%a in Ys hp 1100 3 2MA12 2MVY2 
195 in YA hp 1100 3 2MA12B 23NU16 
Yin Ys hp 1075 2 36686 4HZ03 
30 in іп 17 hp 1075 2 36219 4Н707 
іп Ys hp 800 3 TYNW4 23NU04 
% in Ys hp 800 3 2RDZ2 23NU10 

Yes in У hp 3 5, 
36a i А 1100/900 3 TRWB4A, TRWB5A 2MVX9 
— 1hp 850 5 1YNW7 23NU07 
36 in Win Ўр 1100 3 ЗРЕСО, 3PEH2 2АТВ5 
5$ in hp 850 3 1YNW5A 23NU05 
42 in іп V hp 850 3 2RDZ4 23NU12 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. =S 
Power Roof Ventilators Details on page А1. 


LA n E 
Centrifugal Dayton} E Disconnect| No. of Max. Item 
B It D а Switch Түре Poles Hp ELIE 
- 
Upblast Exhaust Ventilat азе 
ast Exhaust Ventilators NEMA 4 RECOMMENDED 
3 7% 1H409 ACCESSORIES 
a Aluminum, backward-inclined, nonoverloading Shaft TT Moni SL mE коле 
а : la. Imensions ampers Itchen Root Curbs 001 Curbs 
centrifugal wheel design Wheel | Wheel Fixed Adj. Fixed 12"H Adj. 12"H| Item 
n NEMA 1 junction box n t А anm - - - Біле (in.) Item Мо. Нет Мо. Item Мо. Item Мо. Нет Мо. Мо. 
; ; . xhaust Ventilators Without Drive Рас age* 
= Max. inlet air temp.: 300°F 11 in 19' 247 25%' 179€ | 12X12 4HX64 | 4HX54  4HX61 | 2RB/5 27182 | 20FT14 
х handing quality bearings meet mini. L10- 100,000 hi: пиз SUEIBINRNE X m OAM Nm. 3 ta 
к S А a x 8 8 8 X 
= Bearings—units without drive package: sealed 1235in 19 247 25 WW 173€ |12X12 4HX64 | 4HX54 АНХ61 | 2RB/5 27/82 160523 
n uu ee vec FELICIS NIS Ho Е Du We 
; ; i ^ in 8 
anos о a red 14% in 26 28% 26% 19%] 19x19 4HX66 | 4HX56 4HX62 | 2RB77 22/82 | 4YY16 
» Bearings—assembled units: sealed pillow я 22 287€ 263€ 1938" 15X15 4HX65 | 4HX55  4HX61 | 2RB/6 27/82 160525 
block rm 18%" wheel di p ble pill 161^ in 26 287€ 263€ 19%! 19x19 4HX66 | 4НХ56 4HX62 | 2RB/7 27/82 | 4YY17 
ock up to 1572 wheel dia., regreasable pillow 18 V» in 307 3597 349v 21 | 23х23 4HX67 | 4HX57  4HX62 | 2RB/9 27/83 4ҮҮ18 
block for 21 74" wheel dia. and larger 21 Yin x 2 И 21 | 23x23 Lon run 1082 2RB79 Е 4ҮҮ19 
= UL and C-UL 762 Listed Restaurant Exhaust Appliances z ЕР пп иси ша акырын RESCEES CHEN NE. г) 
21П т Uu т T 
i i i 42 50 40 297" 35x35 4HX69 | 4HX59 4HX63 | 2RB81 27185 |4YY21 
Designed for use m restaurants, schools, and commercial and 36in (1 in| 46" 58% 449W 29/6” 39x39 4НХ70 | 4HX60  4HX63 | 2RB82 27/85 | 4YY22 
industrial applications to exhaust contaminated air from kitchen High-Pressure Exhaust Ventilators Without Drive Package** 

2 i ind- 14 in 26 287€ 263€ 19%" | 19x19 4HX66 | 4HX56 4HX62 | 2RB/7 27/83 | 2RB66 
range hoods up and away from roof. 1-рс. rolled aluminum wind- ет yain 25.5872 Жуу 1996" 1918 —4HX66 | AHX58 —4HX62 | 2RB77  22V83 1МВЕ1 
band is fully welded to base for virtually leakproof seal between 18 fein 30 35 28% 2 23х23 19567 1967 А62 28879 30438 520032 

i i ^ in " 35% A " X 57 
the ventilator and the mounting surface. Internal steel support 24%іп 1in |34 4234 337%" 25 "| 27x27 4HX68 | 4HX58 4HX63 | 2RB80 30438 526034 
braces and a fully rolled windband dramatically increase the 30 V» in 40 50 — 36 29 |27x27 4HX68 | 4HX59 4НХ62 | 2RB81 30438 520035 
rigidity of the ventilator. Exhaust Ventilators я 
11 in 19° 24%" 28/7 173€ | 12x12  4HX64 | 4HX54  4HX61 | 2RB/5 27/82 |20ҒТ09 
Motor, drive frame, and wheel are isolated from the mount- 1i in 22 247" 25% 179€ | 15x15 4HX65 | 4HX55  4HX61 | 2RB/6 27/82 | 1МВЕТ 
; ; 134 in 22 24) 25/7 17% | 15x15 4HX65 | 4HX55 АНХ61 | 2RB/6 27/82 1МВЕ8 
ing base by independent neoprene studs—no metal-to-metal 26 28% 26%" 19% 19x19 4HX66 | 4HX56 4HX62 | 2RB/7  2ZV83 |3ATT8 
contact, greatly reducing overall noise. Motor compartment 1434 in 26 28% 269 1936 19х19 4НХ66 | 4HX56 4НХ62 2RB77 27/83 | SATT9 
еі ; ; ; 26 287€ 263€ 19%"! 19x19 4HX66 | 4HX56 АНХ62 | 2RB/7 27/82 | 3ATU1 
is isolated from the contaminated air stream and is cooled by 56" 2879 2634 1939 19x19 4HX66 | 4HX86 АНХ | "2RB77 2283 SPVOG 
outside air that is pulled in through an oversized breather tube Р 3 26" 28 78 26 38 19%" | 19x19 4НХ66 | 4HX56  4HX62 | 28877 22/83 1MBEO 
inni ; 16%іп 34in |26 287€ 263€ 19%" 19x19 4HX66 | 4HX56 4HX62 | 2RB/7 27/82 |3ATU2 
by the spinning action of the wheel. Motors, sheaves, and belts 56" 9874 2634 49%" 19x19 4HX66 | AHX56  4HX62 | ORB77  27V83 |3ATUS 
are packed separately when unassembled ventilator with drive 30" 35% 349 217 |23x23 4HX67 | 4HX57  4HX62 | 2RB/9 27/83 | 3ATUA 
i ; 30 353€ 343" 21" | 23x23 4HX6/ | 4НХ57 АНХ62 | 2RB/9 27/82 ЗАТШ5 
4... MENS шш ШЕ ш. om ox Nu. 
Note: NFPA 96 requires the use of a ventilated roof curb, grease trap, clean-out ' 35%” 3497 2T x 57 SPV07 
pors 9 pp ; „See page — 51 14 in 30-353 34%" 21 | 23x23 4HX67 | 4HX57 АНХ62 | 2RB/9 27/82 | SATUS 
us Пилат. ЧЕ. и: ШЕ Шү 
. р : | | 4 д Еу” 27527 5 
WARNING: Do not use a damper in any kitchen installation. 24 in 2 2 9% 25 % 27x27 4X68 4858 4453 25880 22/4 E 
Я m Қ КЕГЕ 1in " A p" ў" X 5 
High-Pressure—Specifically designed for applications that һауе 07. 47 SY — 40 29%" 35x35 4HX69 | 4HX59 4HX63 | 2RB8| 22/85 | 3ATV2 
high static pressure. Е 42" 50 40 297" 35х35 АНХ69 | 4HX59 4HX63 | 2RB81 27/85 36Ү74 
COMPLETE WITH COMPLETE WITH 
DRIVE PACKAGE, DRIVE PACKAGE, 
UNASSEMBLED** ASSEMBLED** в 
Single- 3-Phase Single- WITHOUT 
Phase Motors Motors Phase Motors 3-Phase Motors DRIVE 
Sones 9 115/208-230V 208-230/460/ 115/208-230V | 208-230/460V | — PACKAGE** 
Wheel „СЕМ Air Delivery @ Static Pressure Shown* „| Motor Max. 0.250"SP Нет Item Item Item Item 
Dia. 0.000" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000" 1.500 HP RPM — BHP} 0584 No. No. No. No. No. 
Exhaust Ventilators 
11" 833 665 408 — — — % 1140 007 6.3 7DF66 = = = 20ЕТ14 
1260 — 1156 1041 918 759 — 74 1725 0.25 13.4 7DF67 — 20ЕТ09 — 
1413 1313 1189 1056 861 — V 1660 026 12.0 7AX02 = - - 160522 { 
ние 1549 1459 1350 — 1234 1106 — % 1820 0.45 134 7AX03 — — — 
143 1313 1189 1056 861 = И 1660 026 120 7А593 = = "m 
1549 1459 1350 1234 1106 y 1820 0.35 134 7594 — 1MBE7 — 
1665 15209 1398 1224 968 — Л 1410 026 122 7AX04 = — = 
12%" | 1824 1699 1580 1441 1262 - D 1545 0.34 14.0 7AX05 — - - 160523 { 
2037 1923 1816 1710 1571 1176 Y 1725 0.48 16.7 7AX06 ТАХОТ { — — 
1790 1600 1458 1201 — - Va 1305 026 13.9 7615 — — — 
13W' | 1968 1822 1671 1479 1198 — % 1435 0.35 15.1 7A616 — — — 4YY15 
2256 2128 2001 1864 1684 — Y 1645 0.52 174 78617 7A690 1МВЕ8 - 
2001 1792 1515 998 - - ў 1105 026 10.6 7AX08 = = = 
2192 2006 1773 1443 — - % 1210 — 0.34 117 7AX09 - - - 
2518 2362 2174 1949 1643 - Y 1390 052 142 7AX10 ТАХ1З t — — 16D524 { 
2889 2757 2602 2430 2225 1568 3 1595 0.79 18.5 ТАХ11 ТАХ14 i - - 
заз" 3125 3005 2865 271 2539 2085 1 1725 1.00 22 1АХ12 ТАХ15 £i — — 
2001 17923 1515 998 — — 7 1105 026 10.6 7618 — — 
2192 2006 1773 1443 — - % 1210 — 0.34 117 7619 — - - 
2518 2362 2174 1949 1643 - ГА 1390 0.52 142 7A620 7A691 ЗАТТ8 - 4YY16 
2889 2757 2602 2430 2225 1568 3 1595 0.79 18.5 7621 7692 5PV06 - 
3125 3005 2865 2711 2539 2085 1 1725 1.00 22 7622 7693 3ATT9 3ATU1 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. } Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type A: 
free inlet hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. t Smaller base. TT Nonkitchen dampers are not for use with 


any kitchen exhaust applications. [ CONTINUED | D 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Power Roof Ventilators 


Centrifugal Belt-Drive 
Upblast Exhaust Ventilators 


Dayton} 


COMPLETE WITH COMPLETE WITH 
DRIVE PACKAGE, DRIVE PACKAGE, 
UNASSEMBLED** ASSEMBLED** 
Single- 3-Phase Single- 3-Phase WITHOUT 
Phase Motors Motors Phase Motors Motors DRIVE 
А А К $опе$ @ 115/208-230V /|208-230/460V | 115/208-230V | 208-230/460V PACKAGE* * 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Motor Max. 0.250" Item Item Item Item Item 
Dia. 0.000" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000" 1.500" | HP — RPM BHP[ SP@5it.# No. No. No. No. No. 
Exhaust Ventilators (Cont.) 
2515 2177 1744 — — — Y 875 0.26 10.1 7AX16 1 — — — 
2774 2477 2109 1584 — — % 965 0.35 11.5 ТАХ1Т t — — — 
3191 2941 2641 2297 1770 — % 1110 0.54 14.2 7AX18 i ТАХ21 { — — 160525 t 
3636 3426 3172 2894 2583 — 34 1265 0.79 17.7 ТАХ19 t ТАХ22 + — — 
16%" 3996 3806 3584 3340 3078 2394 1 1390 1.05 21 7АХ20 1 ТАХ23 { — — 
2 2515 2177 1744 — — — Va 875 0.26 10.1 7YR05 — — — 
2774 2477 2109 1584 — — % 965 0.35 11.5 7A623 — — — 
3191 2941 2641 2297 1770 — % 1110 0.54 14.2 7А624 7А694 — — 4YY17 
3636 3426 3172 2894 2583 — КД 1265 0.79 17.7 7A625 7А695 ЗАТЏ2 = 
3996 3806 3584 3340 3078 2394 1 1390 1.05 21 7А626 7А696 1МВЕ9 SATUS 
2815 2448 1763 — — — Л 745 0.26 8.1 ТҮВ06 — — — 
3098 2759 2257 — — — % 820 0.34 10.0 7A627 — — — 
3551 3243 2879 2363 — — v 940 0.52 13.1 7A628 7А697 — — 
185^" 4061 3786 3554 3141 2652 -- % 1075 0.78 15.8 7A629 7A698 3ATU4 — 4YY18 
4477 4224 4005 3703 3336 — 1 1185 1.04 174 74630 74699 5PV07 — 
5138 4913 4710 4532 4232 3537 1% 1360 1.58 22 74631 7A700 SATUS ЗАТИ6 
5648 5443 5254 5082 4921 4313 2 1495 2.10 27 — 7A 101 — — 
3403 2675 Va 605 0.26 6.7 ТҮВ07 — — — 
3740 3096 2073 — — — % 665 0.35 8.1 74632 — — — 
4275 3718 3048 — — — Vo 760 0.52 10.9 74633 7А702 - — 
21%" 4922 4439 3922 3240 = = ЕЛ 875 0.79 15.2 7A634 7A703 == = 4YY19 
5400 4958 4508 3985 3169 — 1 960 1.04 17-7 7А635 7A704 3ATU7 — 
6187 5798 5421 5006 4529 — 1» 1100 1.57 23 74636 7А705 5PV08 — 
6806 6451 6108 5748 5350 4289 2 1210 2.10 23 — 7А706 — ЗАТИ8 
4216 3188 Va 465 0.26 6.3 ТҮВ08 — — — 
4623 3717 ^ 510 0.34 7.3 74637 — — — 
5303 4540 3565 — — — 1% 585 0.52 9.5 74638 7А707 — — 
240 6074 5461 4659 3524 — — КД 670 0.79 12.8 7A639 7A708 — — 4AYY20 
6663 6133 5409 4618 — — 1 735 1.04 15.5 7A640 7A709 — — 
7660 7184 6615 6002 5282 — 1% 845 1.57 18.6 7A641 7A710 3ATU9 E 
8431 7985 7536 6953 6375 4324 2 930 2.10 23 — 7А711 — 3GY73 
9519 9107 8775 8267 7766 6672 3 1050 3.00 31 — 70491 — 3ATV1 
6835 5660 % 420 0.52 7.5 ТАХ25 t ТАХ29 { — — 
7811 6844 5440 — — — 34 480 0.77 9.9 ТАХ26 1 ТАХЗО 1 — — 
8625 7772 6636 — — — 1 530 1.05 12.2 7АХ27 t 7AX31 t — — 
9845 9127 8226 7084 — — 1% 605 1.55 15.7 7AX28 1 ТАХЗ2 1 - - 160526 t 
10,822 10,193 9411 8495 7271 -- 2 665 2.07 18.6 — 7AX33 t1 — — 
12,449 11,904 11,273 10,554 9743 7352 3 765 3.15 23 — 7AX3A 1 — — 
14,727 14,266 13,788 13,223 12,614 11,91 5 905 5.21 32 — 7AX35 t — — 
30%" 5940 4464 % 365 0.34 5.7 7YR09 — — — 
6835 5660 % 420 0.52 7.5 7А642 7А712 - — 
7811 6844 5440 — — — КД 480 0.77 9.9 7A643 7А713 — — 
8625 7772 6636 = — — 1 530 1.05 12.2 7А644 7А714 — — 4ҮҮ21 
9845 9127 8226 7084 -- -- 1% 605 1.55 15.7 74645 7А715 — — 
10,822 10,193 9411 8495 7271 — 2 665 2.07 18.6 — 7А716 - -- 
12,444 11,904 11,273 10,554 9743 7352 3 765 315 23 — 7А717 - 3GY74 
14,727 14,266 13,788 13,223 12,614 11,91 5 905 5.21 32 — 7А718 — 3ATV2 
8631 6755 % 320 0.52 6.0 TYR10 — — — 
10,789 9426 7515 — — — 1 400 1.02 11.1 7А647 7A720 — — 
36" 12,408 11,281 9814 7809 — — 1% 460 1.55 15.8 7А648 7A721 — — AYY22 
13,621 12,600 11,359 9878 — — 2 505 2.06 19.8 — TAT22 — — 
15,644 14,769 13,783 12,597 11,287 — 3 580 3.13 23 — 7А723 — — 
18,611 17,884 17,115 16,236 15,243 12,985 5 690 5.26 28 — TAT24 — — 
COMPLETE WITH DRIVI 
PACKAGE, UNASSEMBLED* * 
Single-Phase Motors | 3-Phase Motors | WITHOUT DRIVE 
Sones @ 115/208-230V 208-230/460V PACKAGE** 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Motor Max. 0.500" SP Item Item Item 
Dia. | 0.500" 0.750" 1.000" 1.250" 1.500" 1.750" HP RPM BHPT Q 5 ft. No. No. No. 
High-Pressure Exhaust Ventilators 
1016 920 798 642 — — va 1465 0.26 14.2 7M7U1 — 
1434 1146 1063 965 846 704 — % 1605 0.34 15.2 7M7U2 — 2RB66 
1363 1292 1219 1137 1042 924 % 1845 0.52 17.0 7M7U3 7M7U5 
1592 1536 1473 1409 1341 1262 КД 2110 0.78 19.8 7M7U4 7M7U6 
2053 1897 1724 1513 — — Y 1340 0.52 144 TYR13 TYR14 
16%" 2433 2301 2165 2015 1855 1638 КД 1535 0.74 18.1 TYR15 TYR16 1MBF1 
2722 2611 2488 2365 2228 2082 1 1690 1.05 21 TYR17 TYR18 
2104 1688 Và 1725 0.35 10.8 65DG57 — 
2581 2323 1933 — — — V 1725 0.53 14.1 65DG58 65DG62 
18 3063 2868 2626 — 1854 — КД 1725 0.78 15.4 650659 650663 526032 
3441 3261 3075 — 2523 — 1 1725 1.04 19.0 65DG60 65DG64 
4035 3884 3728 — 3376 — 1% 1725 1.57 24.0 65DG61 65DG65 
4495 4369 4226 — 3945 — 2 1745 2.08 28.0 — 65DG66 
3397 3067 2637 - — — ЕЛ 1010 0.79 14.5 TYR20 TYR21 
3851 3561 3242 2806 — — 1 1110 1.04 16.9 TYR22 TYR23 
2114" 4558 4312 4055 3789 3433 2944 1% 1270 1.56 22 TYR24 TYR25 1MBF2 
5110 4898 4674 4436 4195 3880 2 1400 2.09 24 — TYR26 
5943 5775 5581 5385 5182 4971 3 1600 3.13 29 -- 7ҮВ27 
3105 2405 Y 1725 0.51 97 65DG67 65DG71 
3902 3427 2716 — — — 3 1725 0.78 13.4 65DG68 65DG72 
24" 4459 4075 3578 — — — 1 1725 1.05 15.0 65DG69 65DG73 526034 
5281 4988 4642 — 3674 — 1% 1725 1.57 19.1 65DG70 65DG74 
5920 5678 5390 — 4679 — 2 1725 2.10 23.0 — 65D675 
3639 Y 1725 0.52 8.0 65DG86 65DG90 
4788 3651 КД 1725 0.78 10.5 650687 650691 
5549 4731 1 1725 1.03 12.6 650688 650692 
301^" 6741 6149 5390 — — — 1% 1725 1.57 16.3 65DG89 65DG93 526035 
7613 7107 6535 — 4684 — 2 1725 2.09 18.8 — 65DG94 
9014 8603 8150 — 7062 — 3 1725 3.15 23.0 — 65DG95 
10,909 10,570 10,222 -- 9455 — 5 1725 5.17 36.0 — 65DG96 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Т. Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type A: 
free inlet hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. t Smaller base. T TNonkitchen dampers are not for use with 
any kitchen exhaust applications. 
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HVAC & REFRIGERATION 
Power Roof Ventilators 


Roof-Mount 
--- Hi 
--р->-- 
Api || # B 
= 
d 


Y 


Wall-Mount (Round Mounting Plate Incl.) 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Centrifugal Direct-Drive 
Upblast Exhaust Ventilators 


a Aluminum, backward-inclined wheel 
= Motor, drive frame, and blower wheel isolated from mounting base 
= Motor compartment isolated from contaminated air 
= NEMA 1 junction box in motor enclosure (Hazardous 
units have NEMA 7 & 9 disconnect switch) 


Note: Additional sizes available on Grainger.com. Speed controllers available for 115V units only; 
See page 2955. For kitchen application, check with local code authorities for minimum duct 
velocities. Do not use dampers in any kitchen application. NFPA 96. 


EC Motor—Electronically commutated motor can provide up to 60% energy 
savings. Potentiometer dial on motor allows speed control down to 80%. 
Optional speed controls allow manual fan speed adjustment from remote 
location; see page 2955. 


3-Speed—Speed controllable on any RPM providing 30% useable turndown. 
UL 705 Listed for Power Ventilators. 


1-Speed—UL 762 Listed Restaurant Exhaust Appliances (YZHW), except 
hazardous units. 


RECOMMENDED ROOF CURB 
Roof-Mount Dimensions | Ventilated UL Nonventilated 
Wheel 762 Kitchen 12"H Wheel Wall-Mount Dimensions 
Roof-Mount Item No. Dia. A B C D Fixed Item No. | Fixed Item No. Wall-Mount Item No. Dia. A B C D E 
5DVN6* ,5DVN8* 8W | 19" 18% 137" 119 — 2RB75 5DVN7* 5DVN9* 8W |14W 189 137" 1199 NA 
48C179* 11" 19 2T 1376" 11%" — 2RB75 48C184* il 117% 2T 13” 117" 15 
5DVPO0*,5DVP4*,48C179* 1t" 19 2T 139 ТТ" = 2RB75 5DVP1*,5DVP5* 1l 1174 2T 139 11 ve" 15" 
5DVP6* 1t i9 21 15W 13% — 2RB75 5DVP7* il" |1747 2T  15W 139 15 
20FT10,20FT11 TT" 197 24W 28W 173 4НХ54 2RB75 20FT12,20FT13,20UD15 117 19%” 24% 22 1798 167 
520036 1t 19' 24% 22" 17% 4HX54 4HX46 520039 il 19%” 24% 22 17% 167 
4HZ40,4HZ41,5DVR2 11" 20" 24W 22" 17% 4HX55 2RB76 4HZ742,H243,6KWH9,6KWJ3* — 11' | 1971" 247%"  22' 1798 167& 
48C180 12W | 19' 24% 287" 17%" 4HX54 2RB75 480185 12W | 19%" 24% 28W 17% 16% 
5DVP8 12/1 227 24% 239" 179 4НХ55 2RB76 5DVP9 12/7 |i199 24% 239€ 1798 16% 
48C181,36WG76 13W' | 19 24% 28W' 17% 4HX54 2RB75 480186, 36WG80 13W' | 19%" 2476" 287" 17% 167 
4HZ44,4H745 13W' | 227 24% 23W 179 4HX55 2RB76 4Н246,4Н247 13W' | 199 24) 239€ 1738 1678" 
4HZ48,4HZ49,5DVR3,36WG77 144 | 26' 287%" 24W 1938" 4HX56 2RB77 4H250,4HZ51,6KWJ0,36WG81 — 1494 | 22W' 284 249v 1999 19% 
52CD37 14W' | 26 2879 24W 1956" 4HX56 4HX48 520040 14% | 22/7 284 249€ 19% 1996 
4HZ52,4HZ53,5DVR4,6KWH7,36WG78 167" | 26' 28 27%" 19% 4HX56 2RB77 4HZ54,4HZ55,6KWJ1,36WG82 1677 |22W' 287; 24%" 1999 19% 
520038 165 | 26 2878" 27% 19% 4HX56 4HX48 520041 167" | 22/7 287€ 2497 1938 19% 
486182,36//679 18%" | 30° 35% 28% 2T 4HX57 2RB79 48C187,36WG83 187" | 27%" 35% 2899 21 X 25 
4HZ56,4HZ57,6KWH8 187" | 30 35% 28% 2T 4HX57 2RB79 4HZ58,4HZ59 18/7 |2797 35% 28% 2T 25 
5DVRO 21%" | 30 35% 28% 21" 4HX57 2RB79 5DVR1 214' | 27 35% 28% 21 25" 
ROOF-MOUNT | WALL-MOUNT | ROOF-MOUNT | WALL-MOUNT 
Sones @ | 1-Phase Motor | 1-Phase Motor | 1-Phase Motor | 1-Phase Motor 
0.250" 115V 115V 208-230V 208-230V 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown** Motor Max. SP @ Item Item Item Item 
Dia. 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.750" 1.000" | MotorHP RPM ВНР 5 ft.# No. No. No. No. 
EC Motor, Variable-Speed, For General Clean Air with Inlet Temps. up to 130°F 
450 324 860 0.02 — 
11 596 505 395 Ys 1140 0.04 4.6 480179 480184 - - 
903 842 782 722 652 420 — 1725 0.12 94 
EC Motor, Variable-Speed, For Contaminated Air with Inlet Temps. up to 300°F 
732 625 481 860 0.04 0.6 
11" 970 897 806 707 — — — и 1140 0.09 6.5 5DVR2 6КМ/Н9 - - 
1468 1422 1373 1315 1255 1129 970 1725 0.29 12.5 
419 350 — 1300 0.067 
11 688 610 520 № 1900 0.21 — 526036 526039 — — 
977 929 878 2500 0.48 
1015 905 781 581 — — — 860 0.06 5.6 
12% 1346 1261 1180 1091 981 — — V 1140 0.14 8.2 480180 480185 - - 
2037 1979 1923 1869 1816 1710 1571 1725 0.48 16.7 
1180 1057 914 675 — — — 860 0.08 77 
13%" 1564 1471 1379 1280 1144 — — Ya 1140 0.17 11.8 480181 480186 36WG76 36WG80 
2366 2305 2244 2183 2122 1994 1838 1725 0.60 18.4 
1902 1800 1680 1540 1372 — — 1050 0.22 9.8 
14%" 2355 2277 2186 2086 1979 1717 1269 % 1300 0.43 12.8 5DVR3 6KWJO 36WG77 36WG81 
2808 2743 2671 2594 2509 2329 2110 1550 0.72 17.5 
833 700 492 1275 0.017 
14%" 1256 1178 1098 % 1725 0.43 — 520037 520040 - - 
1669 1617 1557 2200 0.89 
1581 1303 550 0.07 — 
16%" 2472 2315 2126 1918 1680 — — % 860 0.25 9,9 5DVR4 6KWJ1 36WG78 36WG82 
3277 3161 3035 2896 2745 2421 1983 1140 0.58 14.8 
1487 1252 = 1065 0.26 
16%" 2053 1897 1724 1 1340 0.521 — 526038 526041 — — 
2787 2680 2560 1725 1.12 
2815 2617 2448 2143 1763 = = 745 0.26 8.1 
18%" 3249 3074 2922 2732 2474 — — 1 860 0.40 114 480182 480187 36WG79 36WG83 
3778 3625 3486 3362 3190 2738 — 1000 0.63 147 


* Not for use with any kitchen exhaust applications. ** Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects 
of appurtenances (accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. 


Values shown are for installation type A: free inlet hemispherical sone levels. 
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Centrifugal Direct-Drive Upblast Exhaust Ventilators 


Max. Sones @ | ROOF-MOUNT | WALL-MOUNT 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown** Motor Motor Operating Volts Max. Speed 0.250" Item Item 
Dia. 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.750" 1.000" HP RPM Amps 60 Hz BHP Control SP @ 5 ft. No. No. 
3-Speed, For General Clean Air with Inlet Air Temps. up to 130*F 
133 81 1050 0.01 — 
БУД 165 126 70 Уо 1300 0.68/0.77/1.00 115 0.01 480172 255 5DVN6 5DVN7 
197 164 128 1550 0.02 40 
250 171 1050 0.01 — 
8" 309 255 152 Уо 1300 1.00/0.77/0.68 115 0.02 480172 2.4 5DVN8 5DVN9 
369 325 269 160 = — = 1550 0.03 47 
325 247 133 1050 0.02 42 
Ti" 403 343 272 173 — — = Уз 1300 1.48/1.82/2.44 115 0.03 480172 5.5 5DVPO 5DVP1 
480 431 376 314 235 — — 1550 0.05 7.2 
549 451 306 1050 0.03 42 
11" 680 600 517 391 = = == Vis 1300 1.48/1.82/2.44 115 0.05 480172 54 5DVP4 5DVP5 
811 744 677 604 501 — — 1550 0.09 7.5 
711 570 381 1050 0.04 45 
TE 880 774 641 484 199 — — K] 1300 1.5/2.0/2.6 115 0.07 480172 6.4 5DVP6 5DVP7 
1049 964 861 747 616 — 1550 0.12 8.5 
1-Speed, 3-Phase, For Contaminated Air with Inlet Temps. up to 9 3007F 
165 3277 3161 3035 2896 2745 2421 1983 ЕД 1140 2.8-2.8/1.4 208/230/460 0.58 -- 14.8 6KWH7 = 
18%" 4307 4173 4045 3927 3822 3470 3072 1 1140 3.8-3.5/1.7 208/230/460 0.93 -- 16.5 6KWH8 = 
21%" 6412 6224 6036 5855 5674 5283 4837 2 1140 6.2/3.1 208/230/460 1.74 = 23 SDVRO SDVR1 
1-Speed, Hazardous Location, For Contaminated Air with Inlet Temps. up to 300°F 
11" 1468 1422 1373 1315 1255 1129 970 VA 1725 4.0/2.0-2.0 115/208/230 0.29 — 12:0 == 6KWJ3 
LEN 1260 1209 1156 1100 1041 918 159 Л 1725 4.0/2.0/2.0 115/208/230 0.25 — 13.4 = 20FT15 
1-Speed, Single Phase, For Contaminated Air with Inlet Temps. up to 300°F 
833 154 665 565 408 — V6 1140 2.7 115 0.07 480172 6.3 20FT10 20FT12 
1 Т 970 897 806 707 — — — % 1140 27 115 0.09 48С172 6.5 4Н740 4Н742 
We 1260 1209 1156 1100 1041 918 159 JA 1725 5.0 115 0.25 480172 13.4 20FT11 20FT13 
11" 1468 1422 1373 1315 1255 1129 970 ў 1725 5.0 115 0.29 480172 12.5 4HZ41 4HZ43 
125 2037 1979 1923 1869 1816 1710 1571 % 1725 7.5 115/230 0.48 486173 16.7 5DVP8 SDVP9 
137" 1180 1057 914 675 — — — Л 860 2f. 115 0.07 486172 rid 4Н744 4H246 
137" 2366 2305 2244 2183 2122 1994 1838 ЕД 1725 10.6/5.3 115/230 0.6 — 18.4 4Н745 4H247 
14 1558 1427 1264 1034 — — — % 860 2.1 115 0.12 480172 71 4Н748 4HZ50 
14%" 2065 1973 1864 1745 1605 1167 — ИЙ 1140 3.2 115 0.29 480172 11.0 4Н749 4HZ51 
165 2472 2315 2126 1918 1680 — — Y 860 5.0 115 0.25 480172 9.9 4Н752 4HZ54 
16%" 3277 3161 3035 2896 2745 2421 1983 EZ 1140 8.0/4.0 115/230 0.58 486173 14.8 4Н753 4HZ55 
18%" 3249 3074 2922 2732 2474 1608 — KA 860 11.6 115/230 0.4 — 11.1 4HZ56 4HZ58 
18v 4307 4173 4045 3927 3822 3470 3072 1 1140 11.4/5.7 115/230 0.93 — 16.5 4HZ57 4HZ59 


* Not for use with any kitchen exhaust applications. ** Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings do not include the effects 
of appurtenances (accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. 
Values shown are for installation type A: free inlet hemispherical sone levels. 


Speed Controls gaten] 


For Direct-Drive и pae шп 

H Type Amps Voltage olor No. 
Fans & Ventilators Solid State Speed Controls 

Rotary 6A 115V Silver 480172 
48С1 72 and 48С1 73 сап operate Rotary 10A 115V Silver 480173 
multiple direct-drive fans if total amp тес Motor Speed Controls” 
draw does not exceed control's amp Remote Dial 05/025 A 115/230V Silver — 43Y140 
rating. 43Y140 includes transformer Assemb wiih 
and hardware. 35YV92 allows fan to Countdown ШШ 0.5/0.25 A 115/230V White | 35YV94 
j an isplay 
.. 2 speeds with SPDT 2-Speed 0.5/0.25 A 115/230V Gray 35Ү/92 f 
ш у. * Can only be used with Dayton EC motor fans. 48C172 43Y140 35YV94 


Commercial Kitchen Exhaust Hoods 


= 430 stainless steel construction = Hoods are NSF Standard 2 Certified 


Grease Hoods—Type | wall canopy hoods are used Air Supply Plenums—introduce make up air to 
above grease-producing appliances such as fryers and space near exhaust hood, minimizing the need to 
griddles. Hoods feature integral 3" airspace for clearance heat or cool make up air. Perforated panels evenly 
to limited combustible materials. Each includes aluminum distribute airflow. 

rows nage Dace на ы) EME Sout on he sides of te exhaust 
for 600°F maximum cooking operation temperature. UL hood to improve hood capture performance. 
and C-UL 710 Listed. Digital Temp. Interlocks—Required by 


Condensation Hoods—Type ll wall canopy hoods are INternational Mechanical Code 507.2.1.1 on Type 
used above moisture-producing appliances, such as dish- 1 grease exhaust hoods. Interlock automatically 
washers. Hoods include condensate baffles, gutter, y" Starts the exhaust fan when cooking occurs. 

drain connection, hanger brackets, and exhaust collars. — Includes one temp. sensor. UL approved quick-seal 


for hood penetration and temp. controller. 
Heat Hoods—Type ІІ wall canopy hoods аге E | p 


used above heat-producing appliances (without е Item 
grease) such as ovens. Hoods include hanger Grease Hood — € No. 
brackets and exhaust collars. Air Supply Plenum, For Use With 20UD05 20UD13 ша 
Air Supply Plenum, For Use With 20UD06 20UD14 48C175 
Item Air Supply Plenum, For Use With 6KWK8 6KWL2 
Нет і м Н, No. Air Supply Plenum, For Use With 6KWK9 6KWL3 
L үч н No. Condensation Hoods Air Supply Plenum, For Use With 6KWLO 6KWL4 
Grease Hoods | 48 48" 24 200010 Air Supply Plenum, For Use With 6KWL1 6KWLS 
48" 54 24" 200005 60" 48' 24" 200011 End Skirts. Left & High t 6KWL6 " : . 
2 M Zy 0006 кей m 247 200012 Digital Temp. ito For Use Wm Sa. 6KWK9, SKWLO 480175 Grease Filters—Collect grease оп the interior 
ы 2 T a 0 ч igital Temp. Interlock, For Use Wit i ins i i 
96" 54 24" BKWKO AW 48" 24" 200007 Replacement Digital Témp. interlock Sensor acy walls of the filter and then drains into the kitchen 


120" 547 24° GKWLO 60 547 24" 200008 Grease Filter, For Use With 6KWK8, 6KWK9, OKWL1, 200005 35PAgi hood grease cup. Designed to remove up to 69% 
1447 54” 24” 6KWLi — 72 487 247 200009 Grease Filter, For Use With 6KWK8, 6KWLO, 6KWL1, 201306 35PA92— of grease particles. 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. == 
Power Roof Ventilators Details on page А1. 


Find more information on Commercial Kitchen Exhaust and Supply Ventilator selection on page 3105. 


E Centrifugal Belt-Drive Upblast Exhaust Ventilators 
0—4 = Wall mount applications mounting plate included. Motor, drive frame, 
= Aluminum, backward-inclined, and blower wheel are isolated from the 
ы-і nonoverloading centrifugal wheel design mounting base by the use of independent neoprene studs— 
= NEMA 1 junction box located in motor enclosure по metal-to-metal contact, greatly reducing overall noise. Motor 
| \ = Max. inlet air temp.: 300°F compartment is isolated from the contaminated air stream and is 
A $ B" UL 762 Listed Restaurant Exhaust Appliances cooled by outside air pulled in through an oversized breather tube by 
Е З Designed for use іп restaurants, schools, commercial, the spinning action of the wheel. 
| and industrial applications to exhaust contaminated ^ Round-to-Square Base Adapters—Designed to adapt a standard 
[== air from kitchen range hoods. 1-pc. rolled aluminum гоџпо fan base to an existing square installation. Allows an existing 


windband fully welded to the base creates a virtually — installation to be used when replacing a ventilator. Constructed of 
leakproof seal between the ventilator and the mount- galvanized steel. Flange surface is 134". 


ing surface. Internal steel support braces; round 


Non-Kitchen |Round-to- 

Shaft Dia. Dimensions Dampert | Square 

Item Wheel Wheel Item | Adapter 

, No. Dia. End A B C D E | Size Мо. Item No. 
20FT16 11" %” 119%” 247 25% 17% 1624112 х 124НХ74 

5DVL6 iiv" — $4 |1991" 2476" 25V& 17%" 1678 |12 x 12 4HX74| 6KWJS 
5DVL7 127» yr 19%" 247& 25V€ 179€ 167€ [12 x 12 4HX74| 
5DVL8 137 y!  |10W 247€ 25V& 17% 1676 [12 x 12 4HX74| 

5DVL8 1437 9%” |220" 287%" 26% 19% 19% [15 x 15 4HX77| 6KWJ6 
5DVNO 16/7 З" |22% 28% 26%" 1936" 19% 15 x 15 4HX77| 


5DVNT 1877 3X |273* 35%" 3497 2T 25" 17х17 — | 6KWJ7 
E B5DVN2 21W' 97 |2797 35% 3477 2T 25 17х17 ] 5. 
5DVN3 2234" T 3TW' 4297 397" 25% 28% 20x20 — | 6KWJ8 
E ; SOVNA 247 — 1' |317" 429 39% 25% 28% 20х20 — | 
E d > BDVN5 307 — T' [38A 50 40 281v 35%" 05 x25 — | — 
'all-Moun " ji irati 
(Round Mounting Plate Incl.) { Not for use with any kitchen exhaust applications. 
COMPLETE WITH 
DRIVE PACKAGE, 
| UNASSEMBLED** 
| Single- | 3-Phase 
Phase 208- | WITHOUT DRIVE 
Motor Sones | 115/230V | 240/440V | PACKAGE** 
Wheel CFM Air Delivery Static Pressure Shown* HP - Roof Max. Q 0.25" SP Item Item Item 
Dia. | 0.000" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000" 1.500" | Ventilators RPM BHPt @ 5ft. SP# | No. No. | No. 
"T 833 665 408 % 1140 0.07 6.3 TDF68 — 20FT16 
E GÀ | 1260 1156. 1041 918 759 -- JA 1725 0.25. 134 | 7DF69 — = 
dw | 113 1313 1189 1056 861 — УЛ 1660 0.26 12.0 ТАВ95 — 5DVL6 
| 1549 1459 1350 1234 1106 = 8 1820 0.35 134 TAR96 = 
1665 1528 1398 1224 968 = Y 1410 0.26 122 | TAR97 — | 
12%" 1824 1699 1580 1441 1262 — | % 1545 0.34 14.0 ТАВ98 — 5DVL7 
| 2037 1923 1816 1710 1571 1176 | 7 1725 0.48 167 | 7TAR99 TATOO 
1790 1629 1458 1201 — — | Y 1305 0.26 139 | 7A = 
13%" 1968 1822 1671 1479 1198 — | % 1435 0.35 15.1 7АТ02 - 5DVL8 
2256 2128 2001 1864 1684 — № 1645 0.52 174 ТАТОЗ ТАТ04 
2001 1793 1515 998 — — | VA 1105 0.26 10.6 ТАТО5 | — 
2192 2006 1773 1443 — — % 1210 0.34 117 7АТ06 - 
1454" 2518 2362 2174 1949 1643 — № 1390 0.52 14.2 7АТ07 ТАТО8 50\19 
2889 2757 2602 2430 2225 1568 % 1595 0.79 18.5 ТАТО9 ТАТ10 
3125 3005 2865 2711 2539 2085 | 1 1725 1.00 22 ТАТ1Ї | 7AT12 E 
2515 2177 1744 Yi 875 0.26 10.1 | 7AM3 | — 
2774 2477 2109 1584 — — % 965 0.35 11.5 ТАТ14 — 
167" 3191 2941 2641 2297 1770 — № 1110 0.54 14.2 ТАТ15 ТАТ16 5DVNO 
3636 3426 3172 2894 2583 — | % 1265 0.79 17.7 ТАТ17 7AT18 | 
3996 3806 3584 3340 3078 2394 | 1 1390 1.05 21 | 7AT19 | 7AT20 
2815 2448 1763 | Y 745 0.26 8.1 7N21 | — 
3098 2759 2257 V 820 0.34 10.0 ТАТ22 — | 
3551 3243 2879 2363 — — V 940 0.52 13.1 TAT23 ТАТ24 | 
18%" 4061 3786 3554 3141 2652 — % 1075 0.78 158 | ТАТ25 ТАТ26 | 5DVN1 
4477 4224 4005 3703 3336 — 1 1185 1.04 174 | T7NT27 ТАТ28 
5138 4913 4710 4532 4232 3537 1% 1360 1.58 22 ТАТ29 ТАТЗО 
_ | 5648 5443 5254 50820 4921. 4313 |2 195 20 27 | | таз | : 
3403 2675 | Yi 605 0.26 6.7 | 7AT32 — 
3740 3096 2073 % 665 0.35 8.1 | 7AT33 — 
4275 3718 3048 № 760 0.52 10.9 TAT34 ТАТЗ5 
21" 4922 4439 3922 3240 — — 34 875 0.79 15.2 ТАТЗ6 ТАТЗ7 5DVN2 
5400 4958 4508 3985 3169 — 1 960 1.04 177 | ТАТЗ8 ТАТЗ9 
6187 5798 5421 5006 4529 — 1% 1100 1.57 23 TAT40 TAT41 
6806 6451 6108 5748 5350_ 4289 | 2 1210 2.10 23 | — | 7042 
3784 2896 -= | Y 475 0.26 6.5 7TN43 | - 
4142 3357 | % 520 0.34 7.6 TAT44 — 
4779 4124 3279 Va 600 0.52 10.0 TAT45 TAT46 
22%" 5457 4893 4234 3383 — — % 685 0.78 13.4 ТАТ47 TAT48 5DVN3 
6014 5502 4944 4258 — — 1 755 1.04 16.3 TAT49 ТАТ50 
6890 6443 5987 5453 4835 — 1% 865 1.57 19.3 ТАТ51 ТАТ52 
7607 7202 6799 6347 5844 4602 | 2 955 2.11 24 | — . ТАТ53 
4216 3188 | Y 465 0.26 6.3 | 7AT54 — 
4623 3717 | V 510 0.34 73 ТАТ55 — 
5303 4540 3565 Vp 585 0.52 9.5 7AT56 7AT57 
24 6074 5461 4659 3524 — — % 670 0.79 12.8 7AT58 7AT59 5DVN4 
6663 6133 5409 4618 — — 1 735 1.04 15.5 7AT60 7AT61 
7660 7184 6615 6002 5282 — | 1% 845 1.57 18.6 ТАТ62 ТАТ63 
8431 7985 7536 6953 6375 4324 2 930 2.10 23 — TAT64 
9519 9107 8775 8267 7766 6672 3 1050 3.00 31 — | 7AT65 u 
5940 4464 % 365 0.34 57 | 7N66 | — 
6835 5660 № 420 0.52 7.5 | 7AT67 TAT68 
7811 6844 5440 34 480 0.77 9.9 | 7AT69 TAT70 
3014" 8625 7772 6636 | 1 530 1.05 122 | ТАТ71 TAT72 5DVN5 
9845 9127 8226 7084 — — 1% 605 1.55 157 | 7AT73 7AT74 
10,822 10,193 9411 8495 7271 — 2 665 2.07 18.6 — TAT75 
12,449 11,904 11,273 10,554 9743 7352 3 765 3.15 23 — TAT76 
14,727 14,266 13,788 13,223 12,614 11,191 5 905 5.21 32 | — ТАТ77 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. 1 Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type A: 
free inlet hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Power Roof Ventilators 


Бад 


Centrifugal Direct-Drive Downblast Exhaust Ventilators 


» For general clean air exhaust = NEMA 1 junction box 
a Aluminum backward-inclined, nonoverloading centrifugal wheel design = Max. inlet air temp.: 130°F 
= Motor compartment isolated from air stream and cooled by outside air = UL-705 Listed for Power Ventilators 


EC Motor—Feature electronically commutated КӨККЕ Recommended | Recommended 
0 : Dimensions Damper ‚ Roof Curb - 
(EC) motors for up to 6096 energy savings. Fixed Adj. " 
j i Item Size Item 12"H 12^H 
Potentiometer dial an motor allows speed Ne A B € D (in) Na" [Hom NO. Item No. 
control down to 80%. Optional speed control 16D527, 160529 il 193&12W 3 9%х90 31250 | 5EFJ2 22/82 
kits allow manual fan-speed adjustment from a ШЕКЕ ЖЕ 17" 21%'14%' 4" |9%x9% 3TZ50 | BEFJ2 22/82 
remote location, see page 2955. 5DVR5, 4YC64 19 1999 12€ 3 | — — |28875 27/82 C 
5DVR7, 5DVRB 19 2134 149€ 4 | — — |28875 40670 
3-Speed. Fully controllable оп any selected | Sos (Er. E MR 2 A. 
0 Я i 8" Д" a" т 
speed. Speed control allows for 30% useable 520179 20 ОДУР 233 — кесе a, —-9BB75 40670 D 
turndown. 160537, 160538, 19" 2836 23% 4° | 12X12 4HX64 | 2RB75 22/82 vj 
. | | 48С190, 38AX30 —{ 
1-Speed—Ciass B insulation and single-speed ^ SDVR9, 5DVTO, SDVT2, КИКА to) 55» әд ag озу ду 15х15 4HX65 | 28876 27/2 15 — 
6KWK6, 4YC68, 4YC69, 5DVT3 
motors are fully speed controllable at 115V only. 7/71 50171, 38AX31 27 283; 2399 4 | 15x15 4НХ65 | 2RB76 27/82 
52043 22" 2834 234 — | — — | 2RB/6 40670 
20774, 47072. 4YC73 26" 28% 2334 4 | 19x19 4HX66 | 28877 22/82 
4YC76, 4YC77, 6КМІКТ, à a bak Ей 
480192, 38AX32 30° 35%" 28" 5| 23x23 4HX67 | 2RB79 27/83 
LARGER BASE |SMALLER BASE| 208-230V, 
Sones @ 115V, 1- Phase | 115V, 1- Phase 1- Phase 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Motor 0.250" Speed Item Item Item 
Dia. 0.000" 0.125" — 0.250" 0.375" 0.500" 0.625" 0.750" НР RPM SP@5ft.# Control No. No. No. 
EC Motor, Variable-Speed 
426 298 860 = 
8 іп 565 474 367 % 1140 4.6 43Y140 = 48С189 - 
855 794 735 671 600 522 406 1725 94 
729 623 473 860 2.9 
11 in 966 883 805 702 507 = = И 1140 57 43Y140 | SDVT2 ES = 
1462 1405 1351 1298 1250 1193 1126 1725 11.4 
342 190 = 1300 
11 in 697 569 521 № 1725 - 43Y140 - 52CD42 - 
1008 983 956 2500 
1043 932 796 580 - - - 860 52 
13 иіп | 1383 1300 1213 1112 993 831 - ҮЙ 1140 84 43Y140 | SDVT3 B = 
2093 2038 1984 1928 1871 1810 1743 1725 17.0 
1221 1106 962 727 — = = 860 6.3 
13%in | 1618 1535 1444 1340 1211 1031 = 34 1140 9.6 43Y140 = 48С190 38АХ30 
2448 2393 2338 2281 2220 2159 2089 1725 16.7 
645 323 - 1020 
13%іп 1213 1173 1132 34 1725 - 43Y140 - 52CD43 - 
1623 1593 1562 2200 
1948 1833 1719 1590 1418 1164 - 1050 90 
14%in | 2412 2318 2228 2135 2033 1919 1777 % 1300 12.9 43ү140 | 5DVT4 = 38AX31 
2875 2797 2719 2644 2566 2487 2396 1550 17.4 
2839 2668 2469 2213 1882 = = 900 72 
18%in | 3150 2997 2832 2624 2375 2053 - 1 810 87 43ү140 | 480192 — 38АХ32 
3500 3364 3219 3052 2858 2624 2347 730 10.9 
Sones@ Max. LARGER BASE |SMALLER BASE 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Motor 0.250" Operating Volts Speed Item Item 
: Dia. 0.000" — 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.625" 0.750" НР RPM SP@5ft.# Amps 60Hz Control No. No. 
-Spee 
138 73 1050 — 0.68 
8 Vi in 170 125 Veo 1300 = 0.77 115 48C172 | 5DVR5 16D527 
203 166 120 1550 37 1 
253 179 1050 — 0.68 
8 Vi in 314 257 171 Vio 1300 2.6 0.77 115 480172 | 4YC64 160529 
374 327 274 190 = - - 1550 47 1 
335 249 134 1050 42 125 
8 Vi in 415 348 272 174 = B - Yoo 1300 55 157 115 48C172 | 5DVR7 160531 
495 439 379 314 237 B = 1550 72 1.89 
520 420 293 1050 42 148 
8 Vi in 644 565 478 373 - = = Vis 1300 5.5 1.82 115 48C172 | 5DVR8 16D533 
768 701 633 557 473 338 = 1550 74 2.44 
717 570 389 1050 4.5 15 
10 іп | 888 780 640 493 184 - - ж 1300 64 2 115 48C172 | 4YC67 160534 
1059 969 863 745 623 474 = 1550 8.8 27 
1-Speed, 1 Phase 
10%іп | 717 570 389 % 1050 45 2.6 115 48C172 | 4YC66 = 
Tiin 431 358 216 % 860 34 241 115 480172 | 6KWK4 = 
{tin 571 517 460 396 283 = = % 1140 6.1 22 115 48C172 | 6KWK5 = 
{tin 864 829 793 756 719 679 640 VA 1725 12.3 5 115 48C172 | 6KWK6 = 
{tin 966 883 805 702 507 = = % 1140 57 22 115 480170 | 5DVR9 = 
{tin 1462 1405 1351 1298 1250 1193 1126 Л 1725 117 31 115 48C172 | 5DVTO 160535 
137 їп | 1043 932 796 580 = — = % 860 52 21 115 48C172 | 4YC68 = 
13 Zin | 2093 2038 1984 1928 1871 1810 1743 % 1725 17.0 6 115 48C172 | 4YC69 = 
13 Vin | 2093 2038 1984 1928 1871 1810 1743 A 1725 17.0 6 115 48C172 = 160536 
13 іп | 1618 1535 1444 1340 1211 1031 - % 1140 96 22 115 4861720 | 50111 160538 
13%in | 2448 2393 2338 2281 2220 2159 2089 DA 1725 167 р 115/230 E 4YC71 ^* | 160537 ** 
16%in | 1813 1781 1648 1562 1471 1370 1257 7 1140 104 47 115 480172 | 4Ү072 = 
i634in | 2540 2344 2145 1913 1596 = = Л 860 9.6 5 115 48C172 | 4ҮСТЗ = 
18%in | 3344 3202 3049 2863 2647 2386 2015 A 860 9.8 6 115 48C172 | 4ҮСТ6 E 
18%in | 4433 4329 4216 4102 3980 3837 3684 % 1140 16.8 : 115/230 == бт ^| — 
1-Speed, 3 Phase 
18%in | 4433 4320 4216 4102 3980 3837 3684 % 1140 168 — 9/2345 208/230460 — 6KWK7 - 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include the effects of a bird screen іп the airstream. # The sound ratings shown аге loudness values 
in fan sones at 5 ft. (1.5m) іп a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type A: free inlet fan sone levels. ** 115/230V, speed controllable 
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HVAC & REFRIGERATION 


Power Roof Ventilators 


Centrifugal Belt-Drive Downblast Exhaust Ventilators 


a Aluminum, backward-inclined, nonoverloading 
centrifugal wheel design 
= NEMA 1 junction box located in motor enclosure 


ЕУ 
< — 
— = Max. inlet air temp.: 180°F 
B » UL-705 Listed for Power Ventilators 
» Air handling quality bearings meet min. L10-100,000 hr. 
= = Bearings—units less motor and drive: sealed 
T pillow block up to 1624" wheel dia., regreasable 
25 е с pillow block for 18%" wheel dia. and larger 
тай = Bearings—assembled units: sealed pillow 
b. block up to 18%" wheel dia., regreasable pillow 
D block for 212" wheel dia. and larger 
і d Disconnect Type No. of Poles Max. HP 
2 2 
A NEMA 1 75 
Wheel Shaft Dia. 
Dia. Wheel End Dim. A B D 
Centrifugal Belt-Drive Downblast Exhaust Ventilators (Without Drive Package**) 
{1 in Y in 19 in 24 іп 24 віп 4% in 
Tiin in 19 in 24% in 247% in 4%1п 
1t in Зд in 22 in 24% in 24% in 4% in 
13 Win % in 19 іп 24 95 in 24 Жіп 4%1п 
13 іп Зд in 22 in 24% in 24 // in 4% in 
13 ў in in 19 іп 28 96 in 25 % in qin 
13 іп Ya in 22 in 28 % in 25 % in 4in 
14% in % in 22 in 28 % in 25 % in 4 in 
14 34 in Эд in 26 in 28 % in 25 % in 4in 
1694 in % in 22 in 28 % in 27 “in 4 in 
16 іп Зд in 26 in 28 іп 27 Ain 4in 
18 ^in % in 30 in 35 V in 34% in 5 in 
21 V in 3A in 30 in 35 2 in 34 % in 5 Vin 
24 V» in tin 34 in 42 %4 in 38 % in 5% in 
24 V» in tin 34 in 42 3^ in 38 % in 5% in 
26 % in Tin 42 in 50 in 36 in 8 іп 
30 “іп Тіп 40 in 50 in 36 in 8 іп 
30 1^ in lin 42 in 50 in 36 in 8 A in 
33 V» in 1 in 46 in 58 % in 38 ^ in 8 % in 
36 in 1 in 46 in 58 % in 38 ^ in 8% in 
42 in 1 in 52 in 65 1⁄4 in 44 in 9% in 
БШ 1иїп 64 in 83 in 50% in 14 v» in 
Centrifugal Belt-Drive Downblast Exhaust Ventilators (With Drive Package**) 
Tin A in 9 in 24% in 24% in 4% in 
11 in 3A in 19 in 24 % in 24 “іп 4% in 
11in 34 in 19 in 24 % in 24 “іп 43&in 
TLR 3A in 22 in 24 % in 24 “іп 4% in 
13 74 in 3A in 22 in 24 % in 24 “іп 4% in 
14% in in 26 in 28 ys in 25 % in 4 in 
14 іп 34 in 26 in 28 % in 25 % in 4in 
16 іп 3A in 26 in 28 % in 27 ^in 4in 
18 іп % in 30 in 35 Yin ЗА % in 5% in 
18 іп Эд in 30 in 35 Yin 34 % in 5% in 
21 іп Ya in 30 in 35 Yin ЗА % in 5% in 
21 іп Зд in 30 in 35 Yin 34 % in 5% in 
24 V» in tin 34 in 42 34 in 38 % in 5% in 
30 % in Tin 42 in 50 in 36 In 8% in 
30 ^ in lin 42in 50 in 36 in 8% in 
36 in 1M%in 46 in 58 % in 38 ^ in 8% in 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Motor 
Dia. (In.) | 0.000" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000" 1.250" HP RPM 
373 335 292 246 198 = Л 1710 
856 785 710 630 511 = Л 1710 
1062 920 767 567 = = % 1401 
11 1296 1180 1062 934 785 = үл 1710 
1386 1269 1162 1020 793 — Va 1635 
1526 1419 1321 1209 1065 793 Vs 1800 
1386 1269 1162 1020 793 = И 1635 
1526 1419 1321 1209 1065 793 % 1800 
1692 1557 1404 1214 907 = Va 1395 
1880 1759 1629 1475 1289 974 Vs 1550 
13% 2093 1984 1871 1743 1600 1426 № 1725 
1692 1557 1404 1214 907 — Va 1395 
1880 1759 1629 1475 1289 974 Và 1550 
2093 1984 1871 1743 1600 1426 № 1725 
1866 1718 1545 1305 = = (2 1315 
2044 1911 1759 1571 1299 — % 1440 
1334 2391 2279 2158 2020 1857 1654 % 1685 
1866 1718 1545 1305 == == ЛД 1315 
2044 1911 1759 1571 1299 == Và 1440 
2391 2279 2158 2020 1857 1654 № 1685 
1994 1771 1490 — — — рл 1075 
2170 1966 1734 1356 = = Vs 1170 
2523 2347 2166 1943 1602 = № 1360 
2866 2710 2556 2384 2177 1890 % 1545 
14% 3163 3020 2883 2739 2574 2370 1 1705 
1994 1771 1490 = = = 1075 
2170 1966 1734 1356 = = Và 1170 
2523 2347 2166 1943 1602 = № 1360 
2866 2710 2556 2384 2177 1890 3 1545 
3163 3020 2883 2739 2574 2370 1 1705 


Designed to meet the general clean air 
exhaust requirements for industrial 
and commercial buildings. Rugged and 
reliable construction makes fan capable of withstanding severe 
exhaust conditions. Spun aluminum construction features a fully 
rolled windband bead for increased stability and easy transport. 
Fresh outside air is drawn in under the motor cover to maximize 
motor life. Drive frame is internally isolated from the rest of the 
unit through use of neoprene isolators for long life and quiet 
operation; no steel-to-steel contact. Motors, sheaves, and belts 
are packed separately when complete, unassembled ventilator 
with drive package is ordered. 


Item No. Disconnect Type No. of Poles Max. HP Item No. 
1H400 NEMA 4 2 2 1H408 
1H401 3 7% 1Н409 

Recommended Damper Recommended Roof Curb 

Size Item Fixed 12"H Adj. 12"H Item 

(in.) No. Item No. Item No. No. 
12x12 4HX64 28В75 22/82 4YU92 
12x12 4HX64 2RB75 27/82 160539 { 
15x15 4HX65 2RB76 22/82 4YU93 
12x12 4HX64 2RB75 27/82 160540 1i 
15x15 4HX65 2RB76 22/82 4YU94 
12x12 4HX64 2RB75 27/82 160541 1 
15x15 4HX65 2RB/6 22/82 SEFH7 
15x15 4HX65 2RB76 27/82 160542 { 
19x19 4HX66 2RB77 22/83 4YU95 
15x15 4HX65 2RB76 27/82 160543 4 
19x19 4HX66 2RB/7 22/83 4YU96 
23 x 23 4HX67 2RB79 22/83 4YU97 
23 x 23 4HX67 2RB79 22/83 4YU98 
27х27 4HX68 2RB80 22/84 SEFH8 
27х27 4HX68 2RB80 22/84 4YU99 
35 x 35 4HX69 2RB81 27V85 БЕЕН 
27х27 4HX68 24Y860 27V84 16D544 4 
35x35 4HX69 2RB81 22/85 4ҮҮ10 
39x 39 4HX70 2RB82 2ZV85 SEFJO 
39 x 39 4HX70 2RB82 22/85 4YY11 
39x 39 4HX70 5EFJ3 22/86 БЕРЛІ 
50x50 4HX71 2RB83 22/87 4ҮҮ12 
12x12 4HX64 2RB75 2/N82 2RB59 
12x12 4HX64 2RB75 22/82 2RB60 
12x12 4HX64 28В75 22/82 2RB61 
15x15 4HX65 2RB76 22/82 2RB62 
15x15 4HX65 2RB76 22/82 2RB63 
19x19 4HX66 2RB77 27V83 2RB64 
19x19 4HX66 2RB/7 22/83 SHFL6 
19x 19 4HX66 2RB77 22/83 SHFL7 
23 x 23 4HX67 2RB79 22/83 36Y66 
23 x 23 4HX67 2RB79 22/83 36Y70 
23 x 23 4HX67 2RB79 22/83 3GY67 
23 x 23 4HX67 2RB79 22/83 36Y71 
27х27 4HX68 2RB80 22/84 36Y68 
35x35 4HX69 2RB81 22/85 36Y69 
35x35 4HX69 2RB81 22/85 SHFL8 
39 x 39 4HX70 2RB82 22/85 3HFL9 

COMPLETE WITH DRIVE COMPLETE WITH DRIVE 
PACKAGE, UNASSEMBLED* * PACKAGE, ASSEMBLED" * 
Single- Single- WITHOUT 
Sones 9 | Phase Motors |3-Phase Motors, Phase Motors |3-Phase Motors DRIVE 

0.250" SP | 115/208-230V | 208-230/460V | 115/208-230V | 208-230/460V | PACKAGE** 

@5ft.# | Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
11.0 — — 2RB59 — — 
ЛЕ” M = 
ea SE а 
| ЖЕ - ИЕ ШЕ ШЫ: s 
125 | ТА550 — 2RB62 = 4YU93 
12.3 ТАХ38 — — — 

14.3 ТАХЗ9 — — — 16D540 + 
17.0 7АХ40 7AX41 — — 
12.3 7A551 — — — 
14.3 74552 — — — 4YU94 
17.0 7А553 74649 2RB63 — 
12.5 7AX42 — — — 
15.1 ТАХАЗ — — — 16D541 + 
16.3 7АХ44 7AX45 — — 
12.8 7AU65 — — — 
15.1 7AU66 E = = 5EFH7 
16.3 7AU67 7AU68 — — 

9.4 7AX46 — — — 
10.8 7AX47 — — — 
13.9 7AX48 ТАХ51 = = 160542 + 
17.4 7АХ49 ТАХ52 — — 

20 7AX50 ТАХ53 — — 

9.4 7A554 — SHFL6 — 
10.8 7A555 — — — 
13.9 7А556 TA650 2RB64 — 4YU95 
17.4 7А557 7A651 — — 

20 74558 7А652 — — 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA 
Standard 301. Values shown are for installation type A, free inlet fan sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. + Smaller base. 


tt 115/230V. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Power Roof Ventilators 
«сила Dayton 
Centrifugal Belt-Drive Downblast Exhaust Ventilators 
COMPLETE WITH DRIVE COMPLETE WITH DRIVE 
PACKAGE, UNASSEMBLED** | PACKAGE, ASSEMBLED** 
Single- Single- WITHOUT 
А Қ А is Sones 9 | Phase Motors |3-Phase Motors, Phase Motors 3-Phase Motors DRIVE 
Wheel ,  CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown , | Motor 0.250" SP | 115/208-230V | 208-230/460V | 115/208-230V | 208-230/460V | PACKAGE** 
Dia. (In.) 0.000 0.250 0.500 0.750 1.000 1.250 HP RPM  @5ft# | Item No. Item No. Item No. Item No. Item No. 
2555 2162 1624 = = = Vs 865 97 7AX54 f — — — 
2791 2434 2010 — — — % 945 115 ТАХ55 i - - - 
3249 2943 2615 2198 — — V 1100 14.1 7AX56 + | 7AX59 t - - 160543 + 
3692 3422 3149 2838 2444 — y 1250 17.0 7AXó] t | 7AX60 + — — 
16% 4062 3815 3571 3304 3007 2609 1 1375 19.6 TAX58 + | 7AX61 + - - 
2555 2162 1624 -- — — Vi 865 97 ТҮН28 - - - 
2791 2434 2010 - - - % 945 11.5 7A559 — - - 
3249 2943 2615 2198 - - № 1100 14.1 7A560 14653 3HFL7 — 4YU96 
3692 3422 3149 2838 2444 — % 1250 17.0 7A561 14654 - - 
4062 3815 3571 3304 3007 2609 1 1375 19.6 ТА562 7A655 - - 
2839 2469 1882 -- E — Л 730 72 ТҮН29 - - - 
3150 2832 2375 - — — % 810 87 7A563 — - - 
3655 2388 3052 2601 — — % 940 12.0 7A564 7A656 — — 
18% 4102 3867 3596 3252 2811 — % 1055 14.9 7A565 tt | 7A657 — — 4YU97 
4608 4401 4179 3900 3575 3178 1 1185 17.8 7h566 74658 3GY70 3GY66 
5191 5010 4814 4599 4344 4052 1% 1335 21 74567 tt | ТА659 - - 
5677 5514 5336 5155 4938 4699 2 1460 24 - 7A660 - - 
3320 2637 ў 600 73 TYR30 — = = 
3680 3085 2087 — - - % 665 8.5 7h568 — - - 
4261 3744 3141 — — — № 770 10.7 7A569 7A661 - - 
21% 4759 4289 3811 3085 — — % 860 12.9 7A570 tt | 7A662 — — 4YU98 
5340 4927 4520 4015 3240 -- 1 965 15.4 14571 14663 - - 
6032 5682 5301 4925 4450 3751 1% 1090 18.9 74572 1t | ТА664 36Y71 3GY67 
6640 6336 5969 5651 5274 4829 2 1200 23 - 74665 - - 
3799 3132 Д 500 79 7AU69 — — = 
4179 3629 2526 v e — 2 550 8.9 7AU70 — — — 
4863 4403 3702 — — - V 640 124 18071 7AU72 — — 
5395 4990 4459 3633 — — % 710 144 TAU73 7AU74 - - 5EFH8 
6079 5732 5326 4716 3929 — 1 800 16.1 7AU75 7AU76 — — 
6801 6501 6142 5723 5122 4401 1% 895 18.8 7AU77 7AU78 — — 
7485 7212 6898 6568 6107 5548 2 985 23 — 7AU79 — — 
24% 4223 3188 Vs 460 57 7YR31 — - - 
4637 3761 % 505 6.9 7A573 — - - 
5371 4666 3562 — — — V 585 9.1 18514 14666 - - 
6060 5449 4636 3217 e — % 660 11.8 7A575 7A667 — — ТҮТІГІ 
6702 6158 5507 4568 — - 1 730 143 7h516 7A668 - - 
7575 7092 6574 5901 5002 — 1% 825 17.7 74577 14669 - - 
8355 7916 7467 6933 6240 5388 2 910 21 - 14670 - 3GY68 
8355 7916 7467 6933 6240 5388 3 910 21 - 10492 — = 
6005 5063 3745 - - - % 465 104 7AU80 ТАЦ81 - - 
6716 5898 4869 3008 - - Y 520 11.3 7AU82 7AU83 — — 
251% 7491 6775 5912 4826 — — 1 580 13.0 7AU84 7AU85 — — 5EFH9 
8588 7979 7274 6474 5465 3608 1% 665 15.8 7AU86 7AU87 - - 
9493 8938 8335 7649 6878 5916 2 735 18.3 — 7AUBB - - 
10,874 — 10292 9794 9225 8606 7932 3 835 22 = 7AU89 - - 
5912 4340 % 365 57 ТАХ62 - - - 
6803 5537 № 420 7.0 7AX63 7AX67 t - - 
7694 6616 5095 - - - % 475 96 7AX64 ttt) TAX68 £i - - 
8585 7640 6456 4195 - — 1 530 12.2 7AX65 7AX69 + — — 160544 + 
9719 8907 7952 6721 — — 1% 600 14.9 7AX66 ttt 7AX70 i — — 
10,772 10,060 9228 8269 7025 — 2 665 17.7 — ТАХТ i — — 
12311 11,04 10,997 10242 9369 8293 3 760 21 - ТАХТ2 + - - 
з» | 14416 13,08 13,38 12716 12,073 11,379 5 890 28 - тізі - - 
5912 4340 % 365 57 TYR32 — - - 
6803 5537 № 420 7.0 7A578 7h671 - - 
7694 6616 5095 - - - % 475 9.6 7A579 14672 - - 
8585 7640 6456 4195 - — 1 530 122 7A580 7A673 - - AYY10 
9719 8907 7952 6721 — — 1% 600 14.9 ТА581 7h674 3HFL8 - 
10,772 10,060 9228 8269 7025 - 2 665 17.7 - 14675 - - 
12311 11,04 10,997 10242 9369 8293 3 760 21 - 74676 - 3GY69 
14416 — 13,898 13,335 12,716 12,073 11,379 5 890 28 - 74677 - - 
10,024 8713 7050 — e — 1 415 113 TAUSO 7AUS1 - - 
11232 10087 8706 6966 — — 1% 465 14.0 7AU92 TAU93 - - 
33% | 12,319 11,294 10,085 8696 6472 - 2 510 16.6 — 7AU94 — — 5EFJO 
14,251 13,376 12,408 11,307 10,081 8536 3 590 21 - 7AU95 - - 
16,908 16,85 15,408 14,564 13,624 12,640 5 700 27 - 7AU96 - - 
8693 6756 % 325 63 TYR33 — — — 
9763 8109 % 365 8.9 14582 14678 - - 
10,66 9558 7641 — — — 1 410 11.9 7A583 7A679 — — 
36 12,304 11,085 9568 7096 - - 1% 460 148 ТА584 7A680 - - 4v 
13,507 12,431 11,096 9473 E — 2 505 173 - 14681 - - 
15,513 14,614 13,503 12,289 10,813 — 3 580 22 - 74682 - - 
18.322 — 17,560 16711 15774 14710 13,535 5 685 29 - 14683 - 3HFL9 
17,925 16,240 14,700 12,502 = — 3 435 17.8 — 7AU97 — - 
42 21222 20,081 18,06 17,162 15254 12,312 5 515 23 — 7AU98 — — 5EFJ1 
24,725 23,765 22709 21,621 20.104 18,585 7% 600 30 = 7AU99 — — 
17,245 12,242 1 214 87 ТА585 7A684 - - 
19,43 15,481 1% 245 11 7A586 tt | 7А685 - - 
21677 17,857 2 269 132 - 74686 - - 
50 24,820 21,627 17,903 — — — 3 308 16.9 - 14687 - - 4YY12 
29,494 26,834 23,831 20,688 — — 5 366 21 - 74688 - - 
33,764 31,467 29015 26,276 23,486 — 7% 419 27 - 14689 - 
37,068 — 34991 — 32,805 20,42 27,17 25,310 10 460 32 — TYR34 - - 


* Performance certified is for installation type А: free inlet, free outlet. % The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in а hemispherical free field calculated рег AMCA 
Standard 301. Values shown are for installation type A, free inlet fan sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. Smaller base. 
tt 115/230V. 
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HVAC & REFRIGERATION 
Power Roof Ventilators 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


г; 
= 


ri 


Upblast 


Exhaust Ventilators 


a Aluminum, backward inclined, 
nonoverloading centrifugal wheel design 


B ч ы М А 
- » Air handling-quality bearings 
тетік Н meet min. L10-100,000 hr. 
f= Designed to exhaust air in commercial 
and industrial applications with potentially 
= hazardous particles or fumes. Constructed 
| with spark-resistant aluminum wheel and 
A rub ring. Spun aluminum housing features 
rolled wind band to increase stability. 
Motor, drive frame, and wheel are isolated 
Downblast from the mounting base by independent 
neoprene studs—no metal-to-metal 
contact, greatly reducing overall noise. 
Motor compartment is cooled by fresh 
outside air, maximizing motor life. Motors, 
в sheaves, belts, and conduit kit are packed 
separately when unassembled ventilator 
= with drive package is ordered. 
1 с Warning: Nonhazardous location ventilators аге 
t not interchangeable with hazardous location 
1 ventilators. 
інің Note: Installation must comply with all local апа 
a | national safety codes including the National Electrical 
Code (NEC) and National Fire Protection Act (NFPA). 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Motor Max. 
Dia. (іп.) 0.000" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000" 1.500" HP RPM BHP 
Hazardous ШЕ Exhaust Ventilators 
Hu 413 1313 1189 1056 861 - Va 1660 0.26 
5 1549 1459 1350 1234 1106 - % 1820 0.35 
1790 1629 1458 1201 - - % 1305 0.26 
13% | 1968 1822 1671 1479 1198 - % 1435 0.35 
2256 2128 2001 1864 1684 - № 1645 0.52 
2001 1793 1515 998 - - V 1105 0.26 
14% 2192 2006 1773 1443 - - % 1210 0.34 
2518 2362 2174 1949 1643 - үй 1390 0.52 
2889 2757 2602 2430 2225 1568 A 1595 0.79 
2515 2177 1744 - - - Y 875 0.26 
2774 2477 2109 1584 - - % 965 0.35 
16% | 3191 2941 2641 2297 1770 - үй 1110 0.54 
3636 3426 3172 2894 2583 - ЕЛ 1265 0.79 
3996 3806 3584 3340 3078 2394 1 1390 1.05 
2815 2448 1763 - - - 7 745 0.26 
3098 2759 2257 - - - % 820 0.34 
3551 3243 2879 2363 - - v 940 0.52 
18% | 4061 3786 3554 3141 2652 - ЕЛ 1075 0.78 
4477 4224 4005 3703 3336 - 1 1185 1.04 
5138 4913 4710 4532 4232 3537 1% 1360 1.58 
5648 5443 5254 5082 4921 4313 2 1495 2.10 
Hazardous Downblast Exhaust Ventilators 
1062 934 785 - / 1710 0.25 
11 1386 1269 1162 1020 793 - Y 1635 0.25 
1526 1419 1321 1209 1065 - % 1800 0.33 
134 1692 1557 1404 1214 907 - үД 1395 0.26 
k 1880 1759 1629 1475 1289 - % 1550 0.35 
14% 1994 1771 1490 - - - Y 1075 0.26 
* | 2170 1966 1734 1356 - % 1170 0.34 
16% 2555 2162 1624 - - - Y 865 0.26 
Ё 2791 2434 2010 - - - % 945 0.34 
2839 2469 1882 - - - % 730 0.26 
3150 2832 2375 - - - % 810 0.34 
18% | 3655 3388 3052 2601 - - v 940 0.54 
4102 3867 3596 3252 2811 - ЕЛ 1055 0.77 
4608 4401 4179 3900 3575 2499 1 1185 110 
3320 2637 - - - - Va 600 0.26 
3680 3085 2087 - - - % 665 0.35 
21% | 4261 3744 3141 - - - % 770 0.55 
4759 4289 3811 3085 - - 3. 860 0.77 
5340 4927 4520 4015 3240 - 1 965 1.09 
4223 3188 - - - - Va 460 0.26 
4637 3761 - - - - % 505 0.35 
оду | 9371 4666 3562 - - - v 585 0.55 
6060 5449 4636 3217 - - % 660 0.79 
6702 6158 5507 4568 - - 1 730 1.06 
7575 7092 6574 5901 5002 - 1% 825 1.54 
5912 4340 - - - - % 365 0.35 
6803 5537 - - - - ГА 420 0.53 
30% | 1694 6616 5095 - - - ЕЙ 475 0.77 
8585 7640 6456 4195 - - 1 530 1.07 
9719 8907 7952 6721 - - 1» 600 1.56 
10,72 10,00 9228 8269 7025 - 2 665 2.12 


* Hazardous Location Centrifugal Belt-Drive 


UPBLAST VENTILATORS 

= Motor only UL Listed for 
Class | Groups C & D and 
Class Il Groups E, F & G 
hazardous locations 

= Max. inlet air temp.: 300°F 

» Bearings: sealed pillow 
block up to 1612" wheel dia.; 
regreasable pillow block for 
18%" wheel dia. and larger 


бі 


DOWNBLAST VENTILATORS 

= Motor only UL Listed for 
Class | Groups C & D and 
Class Il Groups E, F & G 
hazardous locations 

= Max. inlet air temp.: 180°F 

= Bearings—sealed pillow 
block up to 163/4" wheel dia.; 
regreasable pillow block for 
18%" wheel dia. and larger 


RECOMMENDED ACCESSORIES 


Dimensions Damper Roof Curbs 
Item Wheel Shaft Size Нет Fixed 12"H Adj. 12"H 
No. | Dia. Dia. | A B C D (In.) — No. | Item No. ет No. 
Hazardous Upblast Exhaust Ventilators 
KWJ9|114 34 |22' 247; 25 Ve" 17% | 15x15 4HX65| 2RB76 — 
33X834| 13/7 У" |22' 247€ 29 76" 17% | 15x15 4HX65| 2RB/6 — 
33X835| 1434 37 |26 287€ 30%" 19% | 19x19 4HX66| 2RB/7 — 
33X836|16 7 37 |26" 28%” 30% 19% | 19x19 4HX66| 2RB77 — 
6KWK3|1877 9/7 |30 35% 3437 21" | 23x23 4HX67| 2RB7/9 — 
Hazardous Downblast Exhaust Ventilators 
4YU92| 11" ў" |19 24%" 2474" 4% | 12 х 12 4HX64| 2RB7/5 27/82 
4YU93| 17 9/7 1227 249€ 24% 4% | 15х15 4HX65| 2RB/6 27V82 
4Ү094 [13 ў" 9/7 |22' 249€ 24% 4% | 15x15 4HX65| 28876 27V82 
4Ү095 |1497 9” |26 28% 25% 4 | 19x19 4HX66) 2RB/7 27V83 
4YU96|1634 3 |26 28%" 27%" 4" |19x19 4HX66| 2RB/7 27V83 
4Ү097 [18 7 34 |30 3517 34% 577 | 23x23 4HX67/| 2RB/9 27V83 
4Ү098 |217” ў" |30 3517 34% 5 0" | 23х23 4HX67| 2RB/9 27V83 
1YU99|24 7 17" |347 42% 389$ 534 |27x27 4НХ68) 2RB80 27/84 
4ҮҮ10 |390» 1' |42" 50" 36 87" 135 х 35 4HX69| 26881 27/84 
COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE UNASSEMBLED* * 
Single-Phase Motors 3-Phase Motors WITHOUT 
Sones @ 115/208-230V, 60 Hz 208-230/460V, 60 Hz DRIVE 
0.250" Item Item PACKAGE** 
SP @ 5 ft.# No. No. Item No. 
12.0 7HY41 — 
134 - THY42 64% 
13.9 7HY43 — 
15.1 — 7HY44 33X834 
17.4 — ТНҮ46 
17 TYAS mya 
142 7HY50 7HY51 33X835 
18.5 — ТНҮ52 
10.1 7HY54 — 
11.5 7НҮ55 ТНҮ56 
14.2 ТНҮ57 ТНҮ58 33X836 
17.7 — ТНҮ59 
21 — 7HY60 
8.1 7HY61 — 
10.0 7HY62 7HY63 
13.1 7HY64 7HY65 
15.8 7HY66 ТНҮ67 6KWK3 
174 7HY68 7HY69 
22 — 7HY71 
27 — ТНҮ72 
104 TAEOD = i 
123 TEI c T 
143 — 7AF09 ал 
108 — 7AF10 AYU95 
115 - 7AF11 AYUS6 
7.2 7АЕ94 - 
8.7 7АЕ95 TAF12 
12.0 7AE96 TAF13 4YU97 
14.9 — ТАҒ14 
17.8 = ТАҒ15 
7.3 TAE97 — 
8.5 TAE98 TAF16 
10.7 ТАЕ99 ТАҒ17 4YU98 
12.9 — ТАҒ18 
15.4 -- ТАҒ19 
5.7 ТАҒ00 -- 
81 ТАН? TAE 
118 = 7AF22 4099 
14.3 — TAF23 
17.7 — TAF24 
5.7 7AF03 7AF25 
$5 ТАНЫ ТАРТ 
122 7AFO6 7AF28 ayy 
14.9 ТАҒ07 7АҒ29 
17. — TAF30 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. 1 Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type A: 
free inlet hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, conduit kit, belts, and sheaves to obtain performance listed. 
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Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Power Roof Ventilators 


Axial Direct-Drive Downblast Exhaust and Supply Ventilators 


= NEMA 1 junction box in motor enclosure = UL-705 Listed for Power Ventilators 


= Max. inlet air temperature: 120°F a Units with 10" and 12" propeller diameter are wall- or roof-mountable 
Recommended Provide steady exhaust or supply of clean air under low-to- 
Dieu. (Exhaust Only) Recommended ^ moderate static pressures. Spun aluminum construction, with 
Prop. i Fixed М, fully rolled bead on the windband, for stability and rigidity 
ia em à " 


(n) A B с 0 Sie Мо. ltem No. Item No. when lifting and transporting. Many models are speed- 
107119724715 V 5 V7 12 x 12 4HX64| 28875 22/82 controllable; 4YC52, 4YC54, 4YC60, and 4YC62 are only 


12" [22 28 94 16 V/ 6 V (15 x 15" 4HX65| 28876 22/82 

14 [22728 16 7 6 Y 5x 15 4HX65| 2RB76 22/82: SPeed-controllable at 115V. - 

1g 26, 5 Xu X 5 a 19. x E pres 28877 22/83 ЕС Motor—39FV53 to 39FV56 feature electronically commu- 

20-|34- 42" 1717 6 W 27x27 4HX68| 2RB80 27Ve4  tated (EC) motors, providing up to 60% energy savings. с 
24 134" 42" 17 Ye" 6/27 x 27" 4HX68| 28880 27/84 — Potentiometer dial on motor allows speed control down to 80%. |o 

Disconnect No. of Max. Item |Disconnect No. of Max. Item 


Туре Poles HP No. | Type Poles НР No. Optional speed control kits let you adjust fan speed from a 


: : A 
2 2 1H400 2 2 1H408 remote location; see page 2955. 0 


3068 2771 2339 1686 1257 | 1750 16.1 486172 Ve 4YC49 = 


18in 2982 2264 1276 499 1140 11.4 486172 Ys 4YC50 = 


NEMA1 [7$ 7w ІН) NEMA4 [3 7% 19409 
CFM Air Delivery @ Sones @ | STANDARD MOTOR, 1-Phase, 115V |EC MOTOR, VARIABLE SPEED, 1-Phase, 115V| STANDARD MOTOR, 3-Phase, 208-230/460V 
Propeller. Static Pressure Shown* 0.250" | Speed Motor Item Speed Motor Item Speed Motor Item 
Dia. 0.000" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000" RPM SP 958.” Control HP No. Control HP No. Control HP No. 
Exhaust Ventilator 

270 - - = 860 = — — = — — 

10 in 358 — = = — |1140 = == = == 43Y140 и 39FV53 € = 
542 333 — - - |175 125 = = = = = — 

550 347 189  — — |1750 132 |4072 Ж 4YC86 = = = = = = 

765 — - — |8800 — - - - - - 

121п 1014 376 -- -= — | 1140 52 480172 % 4YC87 43Y140 V 39FV54 — — — 
1534 1263 647 354  — |1725 8.6 — — — = = = 

1556 1291 672 386 -- | 1750 8.9 48C173 Va 4YC88 — — — — — — 

1207 328 -- = = 860 5.5 m = = = = — 

14 in 1601 925 273 — — | 1140 84 480172 LÀ 4YC89 43Y140 Y 39FV56 — = регі 
2422 2050 1541 1203 657 | 1725 15.7 = = — — — — 

2457 2093 1603 1244 716 1750 16.2 48C173 № 4Ү090 — — — — — — 

1508 598 — — — | 860 6.0 x o = = — 

i6in | 1999 1418 682 — — | 1140 8.4 480172 LÀ 4YC48 43Y140 Ye 39FV55 = — 
3024 2722 2280 1578 1206 | 1725 15.7 — = 

KW 


ИИИНИН! 


3906 3454 2990 2454 1750 27 115 486172 3A 4YC58 208-230/460 


4578 4141 3660 2935 2327 | 1750 29 = 1 4YC51 T — — — 1 6KWN7 
20 in 3871 3100 1925  — — [1140 117 480172 » 4YC52 “ -- -- - -- 
5043 5507 5007 4246 3295 | 1750 23 — 1% 4YC53 T — — — 1» 6KWN8 
24 in 5091 4277 3279 2252 1583 | 1140 13.6 480172 » 4YC54 “ -- — — — — 
6042 5137 4146 3136 2028 | 1140 20 = 1 4YC55 — — — 1 6KWN9 
А " қ " Sones @ STANDARD MOTOR, 1 Phase STANDARD MOTOR, 3 Phase 
Propeller, _ СЕМ Air Delivery © Static Pressure Shown* 0.250" SP| Voltage @ Speed Motor Item Voltage @ Speed Motor Item 
Dia. | 0.000" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000 | Rpm Qt 60 Hz Control HP No. 60 Hz Control HP No. 
Supply Ventilator 
12in 29 595 — — 1750 143 115 480173 a 4YC91 — — — 
1444 1203 641 — — 1750 12.2 115 480173 Y 4YC92 — — — 
14 in 2041 1742 1380 1018 — 1750 15.9 115 48C173 үл 4YC93 — — — 
2586 2176 1799 1380 — 1750 19.9 115 48C173 д 4YC94 — — — 
16 in 2353 2008 1597 1121 — 1750 19.6 115 480173 VA 4YC56 — — — 
2920 2602 2188 1693 1200 1750 20 115/230 480173 yi 4YC57 208-230/460 y 6KWPO 
Л 
1 


ШИШНПШІП 


18h 4247 3846 3259 2724 1778 1750 30 115/208-230 — 1 4YC59 208-230/460 6KWP2 

20 in 3488 2715 1847 — = 1140 18.4 115/230 486172 ўл 4YC60 ^* — — 
5355 4886 4408 3830 3272 1750 34 115/208-230 — 1% 4YC61 208-230/460 1% 6KWP3 

24 in 4569 3841 2958 = = 1140 23 115/230 486172 Y 4YC602 ^'* = = — 
5742 4929 4131 3066 = 1140 24 115/230 — 1 4Ү063 208-230/460 1 6KWP4 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Performance ratings include the effects of a bird screen in the airstream. # The sound ratings shown are loudness values in 
fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type A: free inlet hemispherical sone levels. ** Speed controls usable at 
115V only. T 115/208-230V. 


Axial Belt-Drive Downblast Exhaust Ventilators E 


= NEMA 1 junction box in motor enclosure = Air-handling quality bearings are selected 


= Max. inlet air temperature: 120°F to meet a minimum of L10-100,000 hr. 
= UL-705 Listed for Power Ventilators = Regreasable pillow block bearings с | 
Provide steady exhaust of clean air under " ti Recommended Backdraft | Recommended Roof Curb — 
-to- i Propeller! Shaft Dimensions (in. Damper Fixed 12"H Ай). 12"H Й 
low to moderate static pressures: Spun Dis fin.) Dia. (in.)| A B C D Size(in. ^ Item No. Item No. Item No. “ — Р 
aluminum construction, with fully rolled 5 1 30 354 284 5% | 23x25 .. 4HX67 2RB/9 22/83 < = 
i ili 24 1 34 49% 29 44) 27x27 4HX68 2RB80 27/84 E Б 
bead on the windband, for stability and 30 19 | 42 47% 34% 4X. | 35x35 — AXED 29881 — 22/54 
rigidity when lifting and transporting. 36 1% | 46 58% 410 6% | 39x39 2ҢХ70 2RB82 27V85 
COMPLETE W/DRIVE PKG. ** — 
Single-Phase Motor 3-Phase Motor WITHOUT 
CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* 115/230V, 60Hz 230/460V, 60Hz | DRIVE PACKAGE cre 
Blade 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" Motor Max. Item Item Item 
Dia. : Ё : : : HP — RPM ВНРЇ No. No. No. L 
2742 2206 1725 960 = Va 795 0.26 74398 — E [c с 
20 in 3018 2610 2109 1612  — % 875 034 7A399 7A415 AYUBB 
3,456 3,092 2,743 2228 1,795 % 1,002 0.52 7A400 7M16 Ч 
3,957 3,4605 3337 3012 2,532 | 94 1147 0.78 7A401 7A417 | E= = 
3351 2,663 1,777  — — Va 601 026 7A402 7A418 [| 9 
3,686 3,076 2293 1352 — % 661 0.35 7A403 7A419 = Ts 
24 in 4221 3,679 3,045 2391 1,488 % 757 0.52 7A404 7A420 4Yu89 E Root 
4,834 4,366 3,894 3232 2,688 | % 867 0.79 7A405 7A421 
5,320 4905 4,477 3946 3386 1 954 1.05 7A406 7A422 
5073 4,292 3337 249 — A 551 0.48 7A407 7A423 
5,810 5,139 4,369 3,571 2,631 ЕЛ 631 0.8 7A408 7A424 
30 in 6,399 5792 5130 4327 3,704 1 695 1.06 7A409 7A425 4YU90 Disconnect No.of Max. Item 
7,320 6788 6239 5618 4901 | 1% 795 1.6 7A410 7A426 Type Poles НР : 
8,056 7,572 7,087 6,559 5,956 2 875 1.98 7A411 7A427 NEMA1 1-2 2 
8261 7,052 5729 4398 2580 | % 493 0179 71412 71428 3 7% 
36 in 9,082 7,972 6,861 5569 4405 1 542 1.06 7A413 7A429 AYUS1 NEMA4 2 2 
10,406 9425 8502 7424 6,316 | 1% 621 157 7A414 7A430 3 7% 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. Т. Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings 
include the effects of a bird screen in the airstream. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


HVAC & REFRIGERATION 


Power Roof Ventilators 


Scan. Order. Done. [== 
Details on page A1. 


The total amount of air supplied 
is approximately 10096 of the 
air exhausted. Insufficient 
make-up air in the kitchen can 
create hood capture problems. 
There are two general types 

of make-up air, untempered 
and tempered. Here are some 
things to consider when select- 
ing the supply portion of your 
kitchen ventilation system. 


Supply Or Make-Up Air Ventilation 


a A slight negative pressure 
is desirable in a kitchen to 
keep odors out of the dining 
room (should not exceed 
0.02" static pressure) 

= Make-up air must be supplied 
at +10°F from air in the space 

= Use non-directional perforated 
diffusers (4-way diffusers 
are not recommended in 
kitchen applications) 


ventilators are the most 


heating/cooling costs. 


Untempered filtered supply 


economical solution if heating 
or cooling is required and all 
codes can be met. Untempered 
air should be supplied near the 
hood at low velocities so it can 
be exhausted quickly without 
mixing in the space, causing 
discomfort and increasing 


Tempered direct-fired INSTALLATION 
make-up air heaters provide 

the best comfort in the e bea 
kitchen. Supply tempered minimum of 10 
air through a source that ft. from exhaust 
will distribute air through- ventilator, 

out the kitchen to increase Or i 


comfort. Northern climates 
almost always require heated 
make-up air. 


= Exhaust ventilator 
discharge must be 
a minimum of 36" 
higher than intake 


= Max. inlet air temp.: 120°F 
= UL 705 Listed for Power Ventilators 


a Air handling-quality bearings meet min. L10-100,000 hr. 

= Bearings: sealed pillow block (2012" units are regreasable pillow block) 

Supply untempered, filtered makeup air to commercial and institutional buildings, or in commercial kitchen applications. 
Heavy-gauge galvanized steel construction. Neoprene isolators, lifting lugs, and weather hood with removable 1" alumi- 
num washable filters. 4YC82 and 4YC47 can be wall- or roof-mounted. 4YC83, 5AU56, and 5AU57 аге roof-mount only. 
Motor, belts, and sheaves are packed separately when complete ventilator with drive package is ordered. 


Centrifugal Belt-Drive Filtered Supply Ventilators Dayton 


BLOWER BLOWER OPENING RECOMMENDED ROOF CURBS 
OPENING Wheel Discharge Discharge Dimensions (in.) Fixed 8"H Fixed 12"H Adj. 6%"H Adj. 12"H 
Disconnect No. of Max. Item Dia, a. (in, ) Length (in. Width (in.) А (54.) B с D E Item No. Нет No. Нет Мо. Item No. 
Type Poles HP No. 36 in 13 іп 0 25 214 22 19) 4НХ4 2RB79 40454 27/83 
NEMA 1 2 2 @ 115/230V 1H400 ТІ TA in 1334 in 15 % in 34% 32 270 294 2 4HX42 2RB80 46455 22/84 
3 7% Q 230V, 10 @ 460V 1H401 15 “іп 16in 1856 in 34% 32 274 294 2 4НХ42 26880 40455 27/84 
МЕМА4 2 2 9 115/230V 1Н408 18 “іп 19 іп 22 Yin 42 36 30% 32 2 4HX43 2RB81 36597 22/85 
3 7% @ 230V, 10 2 460V 1Н409 20 іп 25 Эіп 23 in 46 48 43% 36 2 4HX44 2RB82 30597 27/85 
COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE* * 
Sones | Open Dripproof, 1-Phase |Totally Enclosed, 1-Phase|Open Dripproof, 3-Phase | Totally Enclosed, 3-Phase| WITHOUT DRIVE 
Wheel @ 0.250" Motor, 115/230V, 60 Hz | Motor, 115/230V, 60 Hz | Motor, 230/460V, 60 Hz | Motor, 230/460V, 60 Hz PACKAGE** 
Dia. | CFM Air Delivery © Static Pressure Shown* Motor Max. SP Item Item Item Item Item 
(in.) 10.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.750" 1.00" НР BHPT @ 5 ft.# No. No. No. No. No. 
735 % 0.04 10493 THY73 = = 
1435 1106 — — — — ж 0418 11.3 70494 THY74 — — 
1,722 1,472 1,115 — — — и 028 114 70495 THY75 — — 
11% 1,949 1,730 1,471 1,048 — — и 0.39 12.8 7D496 THY76 — — 4YC82 
2,293 2,100 1,899 1,667 — — % 0.61 15.9 70497 THYTT 70510 7НҮ78 
2,661 2,485 2,324 2,140 1,661 — % 0.92 20 70498 THY79 70511 7HY80 
2,959 2,804 2,651 2,500 2,142 1,555 1 1.24 24 7D499 THY81 70512 ТНҮ82 
2,254 1,70 — — — — 6 03 12.8 7D500 THY83 — — 
2,/14 2,44 1,916 — — — № 0.5 16.2 7D501 THY84 70513 ТНҮ85 
13 74 | 3,139 2,902 2,562 2117 -- — % 075 21 7D502 THY86 70514 7HY87 4YC47 
3,557 3,353 3,119 2,47 — — 1 1.06 24 7D503 THY88 70515 7HY89 
3,948 3,762 3,565 3,314 2,607 — 19 143 27 7D504 THY90 70516 7НҮ91 
3,102 2,708 2,109 1,065 -- -- % 0.54 112 70505 THY92 70517 7НҮ93 
3,597 3,280 2,831 2,293 -- — % 081 15.8 70506 THY94 70518 ТНҮ95 
15% 4,049 3,760 3,456 2,985 1,591 — 1 1413 187 7D507 THY96 70519 ТНҮ97 4YC83 
4,560 4,304 4,048 3,719 2,854 — | 1% 1.58 22 7D508 THY98 70520 ТНҮ99 
5,066 4,837 4,601 4,371 3,650 2,681 2 2.13 26 — — 70521 7HZ00 
6,220 5,814 5,296 4,740 3134 — | 1% 166 187 7D509 7HZ01 70522 79202 
18% 6,874 6,531 6,075 5,604 4431 -- 2 22 23 70523 79203 5AU56 
7,926 7,604 7,275 6,858 5,995 4,894 3 3.3 29 — — 70524 7HZ04 
9,474 9,168 8,913 8,643 7,935 7,18 5 5.52 39 — — 7D525 7HZ05 
11,502 11,080 10,676 10,160 9,004 7,781 | 5 55 34 — — 70526 79206 
20 % |13,229 12,848 12,491 12,137 11,208 10,161 7% 8.26 44 — — 70527 79207 5AU57 
14,602 14,255 13,920 13,597 12,841 11,952| 10 11.03 53 — — 7D528 7HZ08 


* Performance certified is for installation type B: free inlet, ducted outlet. T Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings include the effects of a filter. 
# The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation in Type A: 
free inlet hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. 
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NFPA 96 Required Accessories 


Ventilated Roof Curbs—Ventilate hot 
exhaust ducts in commercial kitchen applica- 
tions, protecting buildings and roof members. 
Galvanized steel curbs allow for quick ventilator 
installation and uniformity throughout the job. 


Grease Collector Box—Diverts and collects heavy grease 
residue while protecting roof surface. Fastens directly to curb 
underneath ventilator and includes connection from ventilator drain to Grease 
Box. Required for NFPA 96 and UL 762. 


Hinge Kits—Allow ventilators to swing back to expose the entire fan for 


шаі 


m dx curos are Par 4. cleaning and inspection, making maintenance easier. Includes retaining cable 
ga. ganya pide and hardware kit. Upblast Hinge Kits are required for NFPA 96 and UL 762. 
surface. Top flange surface is 194" wide. For use 

но) with NFPA 96, UL 705, and UL 762 applications. Clean-Out Port Kit—Retrofits ventilator with a cleanout port for access to 
Curb Outside Inside Use w/Dayton нет the ventilator wheel through the windband. Required for NFPA 96. Includes 
Height (in.) Square (in.) Square (in.) Ventilators No. removable plug and hardware. Required for NFPA 96 and UL 762. 
Adjustable Ventilated Roof Curhs, 5 in Flashing plug and q B 
24 in 1721022 14%to 18 Sq. Base 19 to 2077 4HX61 For Use With Dayton Roof- Item H L W For Use With Dayton Roof- Item 
24 in 24 to 29 211026 Sq. Base 25% to 27/7 4HX62 үп. .) ш. ) (in )| Mounted Centrifugal Ventilators Мо. (in.) (in.) (in.) | Mounted Centrifugal Ventilators Мо. 
18 in 31 to 46 281043 Sq. Base 32% to 4412" 4HX63 tease Collector Box Hinge Kits - Downblast 
Fixed Ventilated Roof Curbs, 4 in Flashing Upblast 48C174 — 34 34 Downblast, 34" Sq. Base 20CK47 
24 in 17 Vin 14in 19" Sq. Base 4HX54 "m Kits Untlast — 40 40 Downblast, 40" Sq. Base 20CK48 
24 in 20 i^ in 17 in 22" Sq. Base 4HX55 — — Upblast, 17" to 30" Sq. Base 4НХ79 -- 42 42 Downblast, 42" Sq. Base 20CK49 
24 in 24 V» in 21 in 26" Sq. Base 4HX56 - 34 34 Upblast, 34" Sq. Base 20CK53 — 46 46 Downblast, 46" Sq. Base 20CK50 
24 in 28 V^ in 25 in 30" Sq. Base 4HX57 - 40 40 Upblast, 40" Sq. Base 20CK54 -- 52 52 Downblast, 52" Sq. Base 20CK51 
18 in 32 V» in 29 in 34" Sq. Base 4HX58 — 42 42 Upblast, 42" Sq. Base 20CK55 — 64 64 Downblast, 64" Sq. Base 20CK52 
18 in 40 іп 37 in 42" Sq. Base 4HX59 — 46 46 Upblast, 46" Sq. Base 20CK56 Clean-Out Port Kit 
18 in 44 V in 41 in 46' Sq. Base 4HX60 i — f Upblast ЗАТ/9 
2962 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Power Roof Ventilator Accessories 


Л 


Increaser 
- 12inH 
2RB74 Curb Sq. Curb Sq. Damper Item 
0.0. (іп.) 1.0. (in.) Size (in.) No. " 
Fixed, Straight-Sided, 2 in Flashing Flange Dayton 
15 in 11 іп 9%x 9% 2RB74 Reducer 
15 V^ in 12 V in 9%x9% | BEFJ2 
17 V in 14 V^ in 12x12 2RB75 
EEA 20v  i7%in 15x15 | 2RB76 Roof Curb Adapters 
n 23 in 20 in 17%x17% | 3FLT5 Жер | А 
24 V» in 1 in 19x19 2RB77 Allow existing roof curb to be used when replacing a fan or ventilator. 
27 Е Е ип 21% x 21% ЗАНГ Adapt standard fan base dimension to existing curb. Add по height to the 
H in in — Е А н я NUTS 
Nonventilated 28 Vin 25 in 23x23 28879 installation. Galvanized Steel. Top and bottom flange surface is 21/2". 
32 Bin 29 vin 27 x27 2RB80 Fan Side Sq. Curb Side Sq. А Item 
Roof Curbs 33 in 30 in 27% x 27% | 3AZHB 0.D. (in.) 0.D. (in.) Function No. 
. 34 in 31 ^in - 3AZH9 * Increaser 7 
a For insulated and 37 ^ in 34 in — 3AZJ1 * A 2 ра fan Base fi 5 d Que Eod 
i 38 in 35 in 27 X27 24Y860 і В " Fan Base Fits 24" Curb 
noninsulated metal, concrete, a9 ЛЕП ЖУЗУН ГР оту 26" 29" Fan Base Fits 26" Curb 3AZK9 
or wood roof decks 40 V» in 37 in 35 x 35 2RB81 25 30 26" Fan Base Fits 30" Curb 3AZL1 
= For rubber membrane and 43 Yin 40 Y2 in — 3AZ * 297. 15 - гап pase Н за Бі). AL 
i i 44 Y2 in 41 in 39x 39 2RB82 an Base Fits 40.5" Cur 
urethane foam roofing materials aT dom 3019 E3072 | SAZI 3316! 40! 34° Fan Base Fits 40" Curb 3AZL3 
Straight-sided, prefabricated, leak- 49 in 46 in — ЕГУА * - 40" 44%' 407 Fan Base Fits 44/7 Curb SAZL4 
i ibili 50 1^ in 47 vin 39x39 5EFJ3 educer 
proof curbs provide compatibility Per inis XTVOLIT ЗАТЫ 187 ip 19" Fan Base Fits 17" Curb 3AZKi 
between ventilator, curb, and roof B5 ^in 52 Jin = ЗАТ > AVA 18" 22" Fan Base Fits 18° Curb 3AZK2 
opening on commercial and industrial 59 in 56 in 5355x537. | 3FLT6 Ass 2 A fan pase H 5 2 Quo Eo 
ildi i "j j 62 V^ in 59 v^ in 50 x 50 2RB83 TA " 6” Fan Base Fits 22" Curb 
buildings. Most include 1" insulation S Du 59% ЕЮ | SAZIS 25/2 24 26" Fan Base Fits 24" Curb 6KWPG 
and integral damper tray. Curbs are 71 in 68 in = 3AZJ9 * 29%" 24" 30" Fan Base Fits 24" Curb 6KWP7 
for flat roof decks with up to 6" of Adjustable, Straight-Sided, 4 in Flashing Flange 297. 26, 30 fan Base Ё 5 X Que S 
i i Е i ы 14151023 10721019 12101954. | 22/82 an Base Fits 30" Curb 
insulation. Roll-formed with 18-ga. 23351932 —19 1210 28 191927 3t 27183 4570" 49" 46" Fan Base Fits 42" Curb 3AZK7 


galvanized steel and 1 welded side for -32/ 041 280027  2710395q. | 22/84 
added strength. Fixed curbs include a 411049% 3710 45 7 3910 50 50. | 2ZV85 
1%" lap-joint wood nailer. Adjustable ^ 90105872 4610542 50х50 27/86 


curbs are shipped unassembled 6410 7210 601068 ^ — 27/87 - 
u are snipped и e 2 * Does not include damper tray. f 


T 
3GYG2 4 
x Жын” өшы 
iss 1 Roof Repair Tapes 
J 
- І erum Primers, and Tools 
PORTALSPLUS 4 v 
= Description No. 
Rooftop Accessories Roof Repair Products 
: 5 P 4 mil. Aluminum Backed Sealant Tape, 2 in x 50 ft, 20 mil 3GYH6 
Rooftop Equipment Mounting Вай-- Corrugated-Metal Roof and Wall 4 mil. Aluminum Backed Sealant Tape, 4 in x 50 ft, 20 mil 3GYE7 
Provides uniform mounting pedestals for Flashing—1 -рс. weather-resistant EPDM Double Stick Sealant Tape, Gray, 2 in x 50 ft, 60 mil 3GYE8 
various roof-mounted equipment. flexible rubber flashing with integral Toul d Stck Sealant Tape, Black, Gray, White, 40 Rolls зв 
" ; aluminum base. mil , and 10 Rolls of 60 mil Double-Sided) | 
Flat Roof Flashing—Flexible rubber cap RoofSeal Tape, Black, 4 in x 50 ft, 35 mil 3GYF4 
fastens to seamless aluminum base for 4YN42—Includes carry box, seam tape RoofSeal Tape, White, 4 in x 50 ft, 35 mil 3GYG2 
secure, watertight seal. Stainless steel to join pieces of rubber, adhesive-backed Roo seal Tape, Blach 1 5 in x a і? ЕЩ Eu 
clamps included. cover tape for repairing punctures and RoofSeal Tape. Black 12 in x 50 f 38 mil SEYES 
И 1 А tears in membranes, апа adhesive-backed RoofSeal Plus Tape, Black, 4 in x 25 ft, 65 mil 3GYF6 
Shingle Roof Flashing—Galvanized flashing tape to repair corner molding and | —RoofSeal Plus Tape, White, 4 in x 25 ft, 65 mil 3GYF8 
base with elastomeric center collar for flashing, Also includ ; h and RoofSeal Plus Tape, Black, 6 in x 25 ft, 65 mil 3GYF7 
slopes up to 40°. asning. Also Includes primer wasn an RoofSeal Plus Tape, White, 6 in x 25 ft, 65 mil 3GYF9 
applicator, scissors, and seam roller. Paintable Woven Fabric-Coated Tape, Gray, 2 in x 50 ft, 25 mil 3GYJ1 
Mir. iiem Paintable Woven Fabric-Coated Tape, Gray, 4 in x 50 ft, 25 mil 3GYG4 
; x S ) | 
Description Pipe Size (in.) Brand Model No. Paintable Woven Fabric-Coated Tape, Gray, 6 in x 50 ft, 25 mil. 3GYG5 
п : = aintable Woven Fabric-Coated Таре, Gray, 12 in x 50 ft, 25 mil 3GYG8 
Rooftop Equipment Mounting Rail, 3 ft. L — — — 30F449 Roof Repair Tape Kit and Surface Prep Pads, White, 4 in x 5 ft, 35 mil 3GYH1 
Rooftop Equipment Mounting Rail, 4 ft. L = = — 30450 OO RS eae чале сипаса отер pode Bac A TE EE SEIN mE 
Rooftop Equipment Mounting Rail, 6 ft. L = = — 30H51 | жос Repair Kit mh ane Surace тер асо, ak ЫП X o iSo m 
Flat Roof Flashing, 1 Pipe 2106 Portals Plus — 4YN30 p 7 “сі 7 1 
Flat Roof Flashing, 4 Pipes (2) Ato 1; (2) 1102. Portals Plus — ТҮГЕ 6 in x 50 ft RoofSeal, 2 in x 50 ft Double-Sided Stick, 4 in x 50 ft 
т ; : WebSeal, 14 oz Spray Can EternaPrime, 14 oz Spray Can EternaClean, 6 
Shingle Roof Flashing, 1 Pipe Tto 1% Portals Plus — AYN38 2 Ib x 2.5 in Curved End Steel Roller, Heavy Duty Scissors, Surface ЗВҮЕВ 
Shingle Roof Flashing, 1 Pipe 2 Portals Plus = 4YN39 Preparation Pad, Seam Probe, Tool Bag, and Instructions 
Shingle Roof Flashing, 1 Pipe 3 Portals Plus = 4ҮМ40 Cleaners and Tools 
Shingle Roof Flashing, 1 Pipe 4 Portals Plus — 4ҮМ41 Primer, 1 qt., Covers 75 sq. ft., Aggressive Adhesive 3GYF1 
Corrugated-Metal Roof and Wall Flashing, 1 Pipe Va to 534 Master Flash SQ301GA 46Е374 and Surface Conditioner for MicroSealants 
Corrugated-Metal Roof and Wall Flashing, 1 Pipe 4to 8% Master Flash SQ501GA 46Е375 Primer Spray, 14 oz, Aggressive Adhesive and 
Corrugated-Metal Roof and Wall Flashing, 1 Pipe 6% to 131^ Master Flash SQ801GA 46Е376 Surface Conditioner for MicroSealants 
Single-Ply EPDM Rubber Roof Repair Kit — Portals Plus — 4YN42 Steel Roller, 8 in L, Curved End with Handle 
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HVAC & REFRIGERATION 
Power Roof Ventilators 


Propeller 


Dia. (i) 


Blade 
Dia. 


7CF73 
(Shown in 
Service Position) 


CFM Air Delivery 


Exhaust Ventilators 


20 in 


24 in 


30 in 


36 in 


42 in 


48 in 


54 in 


60 in 


3,080 
3,357 
3,945 
3,957 
4.339 
5.064 
5.797 
5.535 
6.016 
6.916 
7.861 
8,628 
7,758 
9,043 
10,213 
11:287 
12,881 
10151 
11,485 
12,702 
14,489 
11277 
12,997 
14,188 
16,238 
17,858 
20,437 
18,680 
20,205 
23,363 
27,612 
28,530 
32,648 
35,942 
41118 


Supply Ventilators 


20 in 


24 in 


30 in 


36 in 


42 in 


48 in 


** Drive Package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. 


3,133 
3416 
4014 
4,054 
4,445 
5.187 
5.938 
5.712 
6.209 
7,138 
8,113 
8,904 
8,073 
9410 
10,628 
11,745 
13,403 
10,813 
12.235 
13,530 
15,434 
12144 
13,997 
15,279 
17,487 
19222 
22.010 


0.125" 


2.707 
3,025 
3,678 
3,536 
3,961 
4747 
5,520 
4,698 
5.275 
6.268 
7.287 
8,100 
6,050 
7,643 
8,995 
10,211 
11,987 
8,266 
9.885 
11,308 
13,318 
8,481 
10,826 
12,290 
14,599 
16,384 
19,165 
16,129 
17,856 
21:332 
25,893 
26,087 
30,510 
34,001 
39,421 


2.755 
3,077 
3,742 
3,622 
4,057 
4,863 
5,655 
4,842 
5.444 
6,469 
7,520 
8,360 
6.296 
7,953 
9,360 
10,624 
12472 
8,805 
10,530 
12045 
14,187 
9.133 
11,659 
13,235 
15,722 
17,644 
20,639 


| 


Lz — o= 


--т 


| 


@ Static Pressure Shown 


0.250" 


2,123 
2,540 
3,331 
2,927 
3,450 
4,376 
5,225 


4,024 
5,452 
6,677 
7,594 
4,190 
6,450 
7,552 
8,962 
10,917 
6,550 
7,250 
9,489 
11,856 
6,160 
10,010 
8,779 
12,434 
14,644 
17,807 


13,797 
18,889 
24,174 
23,172 
28,398 
32,075 
37,726 


2,160 
2,585 
3,389 
2,999 
3,534 
4,483 
5,352 


4,153 
5,627 
6,891 

7,837 
3,200 
4,810 
7,858 
9,325 
11,360 
5,100 
7,723 
10,108 
12,629 


7,600 
9,454 
13,390 
15,770 
19,176 


2964 GRAINGER. 


ШІ 


0.375" 


998 
1,752 
2,866 


5,380 
12646 
17293 


Dimensions (in.) 
E 


22 
22 
22 
22 
24% 
26% 
28% 
30% 


1% 
2 
3 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Hooded Axial Belt- 
Drive Roof Ventilators 


= Max. inlet air temperature: 104°F 


Designed for roof-mounted exhaust or supply of clean air in facto- 
ries, warehouses, and other large facilities. Heavy-gauge galvanized 
Steel construction features hinged hood with bird screen, providing 
convenient access to motor and drives. Strong, weathertight hood 
is constructed of interlocking arched galvanized panels. Bird screen 
and hood come preassembled (except 54" and 60" sizes). Base 
requires field assembly with hardware provided. Housing, fan, and 
drive packages are shipped separately. Reversible exhaust/supply 


ventilators include wall-mounted reversing switch. 


Open Dripproof 
1-Phase Motor 
115/230V, 60 Hz 


TAD67 
7AD71 
TAD75 
7CF46 
7CF49 
7CF52 
7CF55 
7CF58 
TCF61 
7CF64 
7CF67 
7CF70 
7СЕ73 
7CF76 
TCF79 
TCF82 
7CF85 
7CF88 
7CF91 
7CF94 
7CF97 
TCH03 
7CHO6 
7CHO9 
7CH12 
7CH15 


7AD79 
TAD83 


Recommended Accessories 


Roof Curb Roof Curb 

Fixed 12"H Adj. 12"H 

Item No. Item No. 
ЗЕСТ5 22183 
3AZH7 27/83 
3AZH8 27V84 
3AZJ2 27/84 
3AZJA 27/85 
3AZJ6 27V86 
3FLT6 27V87 
3AZJ8 27/87 


COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE* * 
Totally Enclosed 
1-Phase Motor 
115/230V, 60 Hz 


Item 
No. 


TAD68 
7AD72 
7AD76 
TCF47 
7CF50 
TCF53 
TCF56 
TCF59 
TCF62 
TCF65 
TCF68 
TCF71 
TCF74 
TCF77 
7CF80 
TCF83 
TCF86 
TCF89 
TCF92 
TCF95 
7CF98 
TCH04 
7CH07 
7CH10 
7CH13 
7CH16 


7AD80 
ТА084 
7AD87 


Find even MORE on Grainger.com® 


Open Dripproof 
3-Phase Motor 
230/460V, 60 Hz 
Item 
No. 


7AD69 
7AD73 
TADTT 
TAE00 
TAEO1 
TAE02 
TAE03 
TAE04 
TAE05 
TAE06 
TAE07 
TAE08 
TAE09 
TAE10 
ТАЕ11 
ТАЕ12 
TAE13 
ТАЕ14 
7AE15 
TAE16 
TAE17 
ТАЕ18 
ТАЕ19 
ТАЕ20 
ТАЕ21 
ТАЕ22 
ТАЕ23 
7А081 
7А085 
7А088 
7AD90 
7А092 
7AD94 
7AD96 
7А098 


TAE27 
ТАЕЗ1 
ТАЕЗ5 
ТАЕ58 
ТАЕ59 
TAE60 
TAE61 
TAE62 
TAE63 
TAE64 
7АЕ65 
TAE66 
ТАЕ67 
TAE68 
TAE69 
TAE70 
ТАЕТ1 
ТАЕТ2 
ТАЕТЗ 
TAE74 
ТАЕТ5 
TAE76 
ТАЕТТ 
ТАЕТ8 
ТАЕТ9 
TAE80 
TAE81 


Gravity Backdraft 
Damper 
Item No. 
3HHL6 

2FTV7 
3HHL8 
3HHN1 
6WRK7 
6WRK8 
5NKN7 
6WRK9 


Totally Enclosed 
3-Phase Motor 
230/460V, 60 Hz 
Item 
No. 


7AD70 
7AD74 
7AD78 
7CF48 
TCF51 
TCF54 
TCF57 
TCF60 
TCF63 
TCF66 
TCF69 
TCF72 
TCF75 
TCF78 
TCF81 
TCF84 
TCF87 
TCF90 
TCF93 
TCF96 
7CF99 
7СН05 
7CH08 
7CH11 
7CH14 
7CH17 


7А082 
7А086 


7AD91 
7AD93 
7AD95 
7AD97 
7AD99 


TAE28 
ТАЕЗ2 
TAE36 
7CH20 
7CH23 
7CH26 
7CH29 
7CH32 
7CH35 
7CH38 
7CH41 
7CH44 
7CH47 
7CH50 
7CH53 
7CH56 
7CH59 
7CH62 
7CH65 
7CH68 
7CH71 
7CH77 
7CH80 
7CH83 
7CH86 
7CH89 
TAE82 
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HVAC & REFRIGERATION 
Power Roof Ventilators 


[continued] 
Hooded Axial Belt-Drive Roof Ventilators 


Open Dripproof 
1-Phase Motor 
115/230V, 60 Hz 


COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 


Totally Enclosed 
1-Phase Motor 
115/230V, 60 Hz 


Open Dripproof 
3-Phase Motor 
230/460V, 60 Hz 


za 


Totally Enclosed 
3-Phase Motor 
230/460V, 60 Hz 


Blade CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Motor Fan Item Item Item Item 
Dia. 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" HP. RPM No. No. No. No. 
Supply Ventilators (Cont.) 
20,036 17,299 — — 1% 343 ТАЕЗТ ТАЕЗ8 ТАЕЗ9 7AE40 
54 in 21,672 19,152 14,798 — 2 371 ZIAE4 7ЛЕ42 TAE43 7ЛЕ44 
25,059 22,881 20,260 -- 3 429 — ТАЕ45 TAE46 ТАЕ47 
29,616 27,772 25,928 23,320 5 507 — — TAE48 7ЛЕ49 
30,464 27,885 24,743 -- 5 485 — — ТАЕ50 ТАЕ51 
60 in 34,861 32,579 30,324 26,287 7% 555 — — ТАЕ52 ТАЕ5З 
38,378 36,306 34,249 31,964 10 611 — — ТАЕ54 ТАЕ55 
43,906 42,094 40,284 38,499 15 699 — — ТАЕ56 ТАЕ57 
Reversible Exhaust/Supply Ventilatoi 
5,991 cfm 4,604 — — % 714 TAUI3 7AU14 7AU15 7AU16 
6,922 cfm 5,863 — = V 925 7AU17 7AU18 7AU19 7AU20 
7,871 cfm 6,993 5,559 = y 938 7AU21 7AU22 7AU23 7AU24 
30 in 8,659 cfm 7,076 6,790 = 1 1,032 7AU25 TAU26 ТА027 TAU28 
9,934 cfm 9,274 8,470 7,292 1% 1,184 7AU29 7AU30 7AU31 7AU32 
10,908 cfm 10,318 9,638 8,762 2 1,300 7AU33 = 7AU34 7AU35 
12,367 сїт 11,848 11,273 10,619 3 1,474 — — — 7AU36 
8,494 cfm 6,905 5,034 3,564 Y 659 TCK23 7СК24 TAE83 7СК25 
9,737 сіт 8,373 6,494 5,227 КД 755 7CK26 7СК27 TAE84 7СК28 
10,704 сіт 9,483 8,030 6,653 1 830 7СК29 7CK30 TAE85 7CK31 
36 in 12,264 сїт 11,244 10,067 7,780 1% 951 7СК32 7CK33 TAE86 7CK34 
13,490 cfm 12,596 11,515 10,346 2 1,046 7CK35 7CK36 7АЕ87 7CK37 
15,501 cfm 14,745 13,827 12,903 3 1,202 7AU37 7AU38 7AU39 7AU40 
18,313 сіт 17,673 16,974 16,167 5 1,420 — — 7AU41 TAU42 
14,711 cim 10,334 = — ЕД 539 ТА043 ТАЦ44 ТАЦ45 7AU46 
16,104 cfm 12,397 = = 1 590 7AU47 7AU48 7AU49 7AU50 
48 in 18,233 cfm 15,243 10,469 = 1% 668 7AU51 ТАЦ52 TAU53 7AU54 
20,252 cfm 17,686 13,758 = 2 742 7AU55 7AU56 7AU57 7AU58 
23,117 cfm 20,967 18,022 14,147 3 847 7AU59 7AU60 7AU61 7AU62 
27,485 cfm 25,802 23,626 20,891 5 1,007 = = 7AU63 7AU64 
** Drive Package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. 
Dayton 
< B 


Low-Profile Gravity 
Roof Ventilators 


я : Recommended D 
Designed for exhaust or supply appli- Dimensions (in.) И Root Curb 
cations on natural gravity or positive item 12H | Ad). 12" 
| j. 12"Н | 
pressure systems. Low-profile hoods LM А 8, Ж, 2, Пет No. Hem No. k A — 134" 
225 : : : LTUW 15 
have rigid aluminum, corrosion-resis- — 5npó9-19 20% 7/4 2 | 2RB75 | 27/82 
tant construction. Integral birdscreen. 2RB70 2 2 10 37 21876 22/82 
m k Л 
Built-in curb cap with prepunched 28В72 30 35721174 3% 2RB/9 | 22/83 
holes for easy attachment to roof curb. 2RB73| 34 38% 11 4 | 2ВВ80 | 27/84 
CFM/THROAT VELOCITY @ STATIC PRESSURE SHOWN Max. Intake 
Gravity Relief @ SP Shown Gravity Intake @ SP Shown CFM/Throat Item 
0.050" 0.100" 0.125" 0.200" 0.250" 0.050" 0.100" 0.125" 0.200" 0.250" Velocity No. 
258/697 365/985 408/1102 516/1393 576/1558 199/538 282/761 315/851 308/1077 445/1204 780/2102 2RB68 
370/650 524/910 586/1027 741/1299 828/1453 312/548 442/775 494/866 624/1096 698/1225 1032/1801 2RB69 
523/638 740/903 828/1009 1047/1277 1171/1428 448/546 633/772 708/863 805/1092 1001/1221 1512/1848 2RB70 
973/671 1375/949 1538/1061 1945/1342 2175/1500 829/572 1173/809 1311/904 1658/1144 1854/1279 1812/1258 2RB71 
1435/638 2029/902 2269/1008 2870/1276 3209/1426 1226/545 1733/770 1938/861 2452/1090 2741/1218 2658/1188 2RB72 
2101/648 2971/917 3321/1025 4201/1297 4697/1450 {724/532 2438/752 2725/841 3447/1064 3854/1190 2970/926 2RB73 


Hooded Gravity Roof Ventilators 


| 
| 
Designed for nonpowered ventilation or can be used in conjunction with | | 


powered exhaust, supply, or reversible fans. Strong, weathertight hood is 
constructed of interlocking, arched, galvanized steel panels. Bird screen 

and hood come preassembled (except 54" and 60" sizes). Base requires 
field assembly with included hardware. 


L- z — o+ 


Recommended Accessories 


Roof Curb} Roof | Gravity 
Damper| Fixed Curb | Backdraft 
Item Dimensions (in.) Size 12"H Аа). 12"H| Damper 
No. | A В С D E F G H (n) Item No. |Item No. | Item No. 
ЗЕКЕТ |247 44 48 38 22 16 117 107[21х21 | 3FLTo | 22V83 | 3HHL6 
{WDN3|28% 48 48 38 22 16 11% 10725 x 25 | ЗА7Н7 | 22V83 | 2FIV7 
TWDN4|347? 57 60 38 22 16 11% 10%) 31х31] 3AZH8 27/84 | 3HHL8 
1WDN5|407? 68 60 38 22 16 11% 10%) 37x37) 3AZJ2 | 27/84 | 3HHNÍ 
TWDN6|467? 78 72 40% 24% 16 10 147143 х 43 | 3AZJ4 | 22V85 | 6WRK7 $ 
TWDN7|54% 90 84 427 26% 16 12% 14 |49x49| 3AZJ6 | 22/86 | 6WRK8 1WDN4 
3FKE2]607; 96 96 537 287 25 14 1472|55x55| 3FLI6 — 5NKN7 
ЗЕКЕЗ |66? 100 108 54% 3012 24 14% 16 |61x61| 3AZJ8 | 27/87 | 6WRK9 
CFM/THROAT VELOCITY & STATIC PRESSURE SHOWN Max. Intake 
Blade Gravity Relief & SP Shown Gravity Intake SP Shown CFM/Throat Item 
Dia. 0.050" 0.100" 0.125" 0.200" 0.250" 0.050" 0.100" 0.125" 0.200" 0.250" Velocity No. 
20 in 1782/509 2520/720 2818/805 3565/1018 3985/1139 1599/457 2201/629 2461/703 3112/889 3480/994 5500/1571 ЗЕКЕТ 
24 in 2539/635 3591/898 4015/1004 5079/1260 5678/1420 2443/536 3030/758 3388/847 4285/1071 4791/1198 6069/1239 1WDN3 
30 in 3646/583 5156/825 5/65/922 1292/1167 8153/1304 3153/504 4459/713 4985/798 6306/1009 7050/1128 8784/1301 1WDN4 
36 in 5128/570 1251/806 8107/901 10,255/1139  11,466/1274 4191/466 5926/658 6626/736 8381/931 9371/1041 11,634/1225 1WDN5 
42in 6229/509 8809/719 9849/804 12,458/1017  13,929/1137 5633/460 1967/650 8907/727 11,26//920 — 12,597/1028 15,476/1214 1WDN6 
48 in 1695/481 10,882/680 12,167/760 15,390/962  17,207/1075 1300/456 10,324/645 11,542/721 14,600/912 16,323/1020 20,766/1240 1WDN7 
54 in 12,094/509 — 17,103/720 19,122/805  24,188/1018 27,043/1139 | 10,851/457 — 14,934/629 16,697/703 21,120/880 ^ 23,613/004 23,550/992 ЗЕКЕ2 
60 іп 14,716/509 — 20,811//20 23,268/805 29,433/1018 32,907/1139 | 13,204/457 18,172/629 20,317/703 25,699/880 28,733/994 24,660/853 ЗЕКЕЗ 
Sign іп to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2965 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. == 
Power Roof Ventilators Details on page А1. 


= UL-705 Listed for Power Ventilators 

= Max. inlet air temperature: 120°F 

» Air handling quality bearings are selected to meet a minimum of L10-100,000 hr. 
( iu um » 24" propeller dia. units feature sealed pillow block bearings 

$ » 30" propeller dia. and larger units feature regreasable pillow block bearings 


For use in industrial and commercial buildings, including warehouses, manufacturing facilities, foundries, and 
laboratories. Units are highly weather resistant, with housings constructed of heavy-gauge galvanized steel, bolted 
seams, and reinforced edges for added strength. Drive frames are die-formed, galvanized structural steel, provid- 
ing a rigid platform for motors, shafts, bearings, and drives. Fabricated steel propellers have steeply pitched blades 
to generate low sound levels. Integral butterfly dampers prevent unwanted backdrafts and have magnetic latches 
to minimize damper flutter when not in use. Built-in lifting lugs speed installation; the windband is removable for 
easy inspection. 


: А : Dayton} 
| | Axial Belt-Drive Upblast Exhaust Ventilators x 


Dimensions (in.) Recommended Roof Curb 
Blade Adj. 12" H Fixed 12"H 
Dia. A B C D E Item No. Item No. 
24 in 36% 28% 16 26 31% 27V84 ЗА7Н9 
30 in 38% 32% 18% 30 37% 27/84 3AZJ1 
36 in 443, 38% 17% 33 43% 22185 3AZJ3 
42 in 50% 4474 20 38 49% 27/86 3AZJ5 
48 in 56% 50% 20% 40 56 27/86 3AZJ7 
54in 66% 61% 28 45 62% 27/87 3AZJ8 
60 in 72% 66% 26% 48 68% 27/87 3AZJ9 

COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 
Open Open Totally 


Dripproof, Totally Dripproof, | Enclosed, 
1-Phase Enclosed, 3-Phase | 3-Phase 
Motor, 1-Phase Motor, Motor, 
115/230V, Motor, 230/460V, | 230/460V, | WITHOUT DRIVE 
Sones @ 60 Hz  115/230V,60Hz 60 Hz 60 Hz PACKAGE** 


Blade CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Motor Fan Max. 0.125" Item Item Item Item Item 
Dia. 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" НР ВРМ BHPt SP @5ft.# No. No. No. No. No. 
5934 4912 — — — 0.33 706 04 13.6 7HZ09 7A890 7HZ10 7A895 
24 in 6791 5985 — — — 0.5 808 0.6 16.4 7HZ11 7A891 7HZ12 7A896 4ҮҮ23 
7766 7078 6127 — — 0.75 924 0.9 21 7HZ13 — 7HZ14 7A897 
11,108 9534 7845 — — 0.75 695 0.9 172 THZ15 74857 7Н716 TA871 
30 in 12,227 10,765 9434 — — 1 765 1.2 20 7HZ17 7A858 — 7A872 AYY24 
14,001 12,739 11,566 10,270 — 15 876 1.81 24 — 7A859 — 7A873 
15,408 14,272 13,148 12,089 — 2 964 2.41 30 — 7A860 7А874 — 
13,858 11,600 — — — 0.75 497 0.9 16.2 THZ18 7А861 1Н719 7875 
36 in 15,252 13,326 — — — 1 547 12 192 7HZ20 7А862 79221 7A876 AYY25 
17,455 15,884 13,659 — — 15 626 1.8 24 7HZ22 7A863 7HZ23 7A877 
19,212 17,866 15,917 13,659 — 2 689 24 29 1Н724 7А864 79225 7А878 
21,814 19,068 14,632 — — 15 482 1.81 21 THZ26 ТА865 79227 7А879 
42 in 23,987 21,470 18,061 11471 — 2 530 241 24 7HZ28 7А866 7HZ29 7A880 AYY26 
27,472 25,246 22,743 19,228 12,915 3 607 3.61 29 — — 7HZ30 7A881 
32,495 30,584 28,793 26,363 23,522 5 718 5.98 39 — — 7HZ31 7А882 
25,517 22,356 17,815 — — 15 399 1.81 15.8 THZ32 7А868 79233 7А883 
48 in 28,075 25,312 21,501 14,614 — 2 439 24 18.8 7HZ34 7A869 7HZ35 7A884 AYY27 
32,104 29,829 26,528 23,376 16,326 3 502 3.61 24 — — 7HZ36 7A885 
37,987 36,154 33,838 30,758 28,240 5 594 5.98 29 — — 7HZ37 7A886 
33,788 28,700 17,378 — — 2 366 2.61 17 7HZ38 7А900 ТА904 — 
54 in 37,655 33,239 25,221 — — 3 408 3.62 22 7HZ39 7A901 7HZ40 7A905 AYY28 
44,589 41,195 36,770 25,204 20,392 5 483 5.97 29 — 7A902 t 7HZ41 7A906 
50,958 48,034 44,312 40,154 28,469 7.5 552 8.98 39 - 74903 i 79242 7A907 
43,011 36,740 — — — 3 337 3.6 22 79243 ТА908 THZ44 7А®11 
60 in 51,052 46,295 39,734 — — 5 400 6.0 25 — 7A909 t 7HZ45 7912 AYY29 
58,455 54,801 49,056 — — 75 458 9.05 31 — 7A910 ti 7HZ46 7A913 
64,326 61,083 58,176 50,976 — 10 504 12.05 43 — — 7HZ47 7A914 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. t Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include appurtenances (accessories). 
# The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA standard 301. Values shown are for installation Type A: free inlet 
hemispherical sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. $ 230V only. 


Emergency Smoke Dayton} 
Exhaust Ventilators essc 4 


= Spring-loaded damper lifters meet UL-793 Snow Load Rating 

= UL Listed for Emergency Smoke Control 

= Max. inlet air temperature: 120°F continuous operation; 
500°F for 4 hr.; 1000°F for 15 min. 

= High-temperature regreasable pillow block bearings 

For use in industrial and commercial buildings such as manufacturing facilities, foundries, 

and laboratories. Heavy-gauge, galvanized steel fans feature a 165°F fusible link on damper 

lifters. Belt tubes have heat shields. Magnetic damper latches prevent positive pressure from 

lifting dampers. Windbands have lifting lugs. Roof curb required for new installations. 


COMPLETE WITH 
DRIVE PACKAGE** 
Totally Enclosed 3-Phase 
Recommended Motor, 208- WITHOUT DRIVE 
Sones Roof Curb, 230/460V, 60Hz PACKAGE* * 
Blade CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Motor Fan Max. @ 0.125" SP Adj. 12"H Item Item 
Dia. 0.000" 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" HP RPM BHPt @5ft.# Item No. No. No. 
25,642 22,583 18,650 — — 2 433 2.2 18.4 27/86 7M7V3 
48 in 29,373 26,836 23,563 19,730 = 3 496 3.31 23 22186 7M7V4 2RB67 
34,761 32,809 30,166 27,319 24.091 5 587 5.49 29 27/86 7M7V5 


* Performance certified is for installation type A: free inlet, free outlet. T Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include appurtenances (accessories). 
# The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA standard 301. Values shown are for installation Type A: free inlet fan 
sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belts, and sheaves to obtain performance listed. 
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HVAC & REFRIGERATION 
Whole House Fans & Ceiling/Gable Shutters 


Whole House Fans 


These fans circulate fresh air through a home to freshen 
the indoor air and cool the home without turning on air 
conditioning which helps lower utility costs. 


Energy-Saving Quiet-Design Whole House Fans— 
Have an electronically commutated (EC) motor and use 
less energy than whole house fans with a PSC motor. 
They produce less noise than standard whole house 
fans. These fans pull in fresh air through open windows 
and exhaust stale air through ventilation openings in 
the attic. 


Quiet-Design Whole House Fans—Produce less noise 
compared to standard whole house fans and have a PSC 
motor for smooth, soft, start-ups. Fans pull in fresh air 
through open windows and exhaust stale air through 
ventilation openings in the attic. 


Noise Level 
Blade Coverage © 0.000 CFM CFM 
Dia. (sq. ft.) in SP G 5 ft High Low 
Energy-Saving Quiet-Design Whole House Fans 
16 in 1,030 to 1,540 3.8 sones 3,081 2,020 
18 in 1,400 to 2,095 3.8 sones 4,195 2,304 
Quiet-Design Whole House Fans 
16 in 1,075 to 1,605 4.4 sones 3,126 2,847 
18 in 1475 to 2205 4.4 sones 4,415 3,402 
Standard Whole House Fans 
24 in 800 14 sones 3,700 2,500 
24 in 800 17 sones 4.700 3,500 
30 in 1,200 14 sones 7,600 5,100 
30 in 1,000 17 sones 6,000 4,500 
36 in 2,500 12 sones 10,600 7,100 
42 in 3,200 15 sones 12,600 8,400 
Window-Mount Whole House Fans 
20 in 1,000 4.6 sones 3,560 2,510 


cool Meli AinKing 
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Standard Whole House Fans— 
Mount to a ceiling and have a 
permanent split-capacitor (PSC) motor 
for smooth, soft, start-ups. Fans pull 

in fresh air through open windows and 
exhaust stale air through ventilation 
openings in the attic. 
Window-Mount Whole House 
Fans—Mount to window trim to 
circulate fresh air through a home 
where it is not possible to install 


oie dva ur d 


45AM65 
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permanent attic-mounted whole house 

fans. They do not require a hole to be 

cut in the ceiling and the window can 

be closed behind the fan to secure the 

home or keep bad weather out. 3C614 

Fan Motor Motor Motor Mir. Item 

Voltage Horsepower Type Encl. Brand Model No. 
120V AC = Electronically Commutated Open Dripproof Quietcool QCES-3100 45АМ65 
120V AC = Electronically Commutated Open Dripproof Quietcool QCES-4700 45АМ68 
120V AC — = Open Dripproof Quietcool QCCL-3100 32МА76 
120V AC = = Open Dripproof Quietcool QCCL-4700 32МА78 
115V AC Ys hp Split-Phase Open Dripproof Dayton 2EAX5 2ЕАХ5 
115V AC VA) Permanent Split Capacitor Open Dripproof Dayton 3EAU1 3EAU1 
115V AC 14 hp Split-Phase Open Dripproof Dayton 1LXN7 1LXN7 
115V AC TA hp — Open Dripproof Dayton 3EAU2 3EAU2 
115V AC % hp Split-Phase Open Dripproof Dayton 1LXN8 1LXN8 
115V AC 1 hp Split-Phase Open Dripproof Dayton 2EAX4 2EAX4 
120V AC 1/6 hp Single Phase Totally Enclosed Air Over А! King 9166 3C614 


Ceiling Truss Shutters and Ceiling Shutters 


Fit flush in ceiling opening below whole-house fans. 
Tie rods at each side of shutter assure uniform opening 
when fan is operating. White extruded aluminum frame 
with 114" flange and 34e" dia. mounting holes. White 
louvers with felted edges. Truss shutters install without 
framing or cutting ceiling joist. 


Economy—Max. velocity: 1500 fpm. 
Nylon fasteners for quiet operation. 


Premium—Max. velocity: 2250 fpm. 
Louvers reinforced with galvanized 
Steel strip. 


E 


Optional Shutter Motor—Not for use with truss shutters. 
Relieves starting load on fan motor by automatically opening 
and closing shutter. 60 Hz, 120/240V. Overall dim.: 8%"H x 
4V?"W x 71⁄2"D. Includes installation hardware. 

Ceiling Shutter Cover—Insulated cover helps reduce energy 
costs by stopping air infiltration and reducing heating and 


Шы prutter Shutter It cooling loss. Features easy hook-and-loop attachment, and a 
Da: " Required Area For Use With No. trim-to-fit design for a customized installation. White front and 
Economy Ceiling Truss Shutters reflective foil back. 
24 in 26 in 32 in 24 in x 30 in 3.323 sq 24" Whole House Fans 30510 
24in  3034in 291/віп 2894inx27!Yiein 4.425 sq 30545 4HA10 
30in  3034in 35%in 28% inx33%in 5.435 sq 30374, 36546, 5M155 4НА11 
30in  32in 32 in 30inx30in ^ 4.652sqft 30 Whole House Fans 36511 WIDTH VIEW WIDTH VIEW 
36 in 36 in 32 in 34 in x 30 in 5.981 sq 36" Whole House Fans 30512 | y FELT SEAL | RING. P FEL SEAL 
36in 3734in 3біп 35% inx34in 7.126 sq 30375, 5M156 4НА12 Т X > HF д" 4 ія 
Economy Ceiling Shutters УБЕ s iiim es is ғ gag vx tr 
24in — 26in 26 in 24inx24in 3.631 sqft 24" Whole House Fans 3HHR2 * 060 THIS BLADE OPEN s a 
30in  32in 32 in 30inx30in ^ 5.316sqft 30'Whole House Fans 3HHR3 STATIONARY SERT 
36 in x in m Чап 34 in x 34 in 7.293 sq 36" Whole House Fans BHHR4 Ceiling Truss Ceiling 
Premium Ceiling Truss Shutters 
24m dom. т 3oix2im 4.650 sq ft 24" Whole House Fans 3HHRÉ Shutter Shutter 
30 in 35 in 32 іп 33 in x 30 in 5.162 sq 30" Whole House Fans BHHR7 Va | | |. | Å 
42 in 42 in 40 in 40 in x 38 in 8.168 sq 42" Whole House Fans — 3HHR8 — 
42 in 43 in 32 іп 41 in x 30 in 6.523 sq 42" Whole House Fans SHHR9 
Premium Ceiling Shutters 
24 in 26 in 26 in 24 in x 24 in 3.112 sq 24" Whole House Fans 40224 | 
30 in 32 іп 32 in 30 in x 30 in 4.652 sq 30' Whole House Fans 40225 1 
36 in 35 іп 40 in 33 in x 38 in 8.112 sq 36" Whole House Fans 3HHR5 m = 
36 in 38 in 38 in 36 in x 36 in 7.293 sq 36' Whole House Fans 20228 = — =—————————————ч—— 
42 іп 44 іп 44 in 42 in x 42 in 9.562 sq 42" Whole House Fans 30242 i 
48in 50іп 50 in 48inx48in 13.224 sq ft_48"Whole House Fans 36243 Truss кепип 
Optional Shutter Motor 3С510 4С225 
For Use with Dayton Premium Ceiling Shutters 24N066 
Ceiling Shutter Cover, Attic Armour 
48'L x 48 in'W, Trim to Fit 2NXJ9 
Backdraft Dampers/Gable Shutters “кеннен | 
= Max. velocity: 1500 fpm = 11^" flange 
Designed for use with gable-mounted power attic ventilators, these shutters feature aluminum construction C лі PR 


and flush mount to ease installation. They also open automatically when ventilators are running. Weather strip- 


ping on blades helps provide a positive seal when not in use. Tie rods on blades help to ensure uniform opening 


while fans are operating. Shutters are not for use with solar-powered, automatic gable-mount attic ventilators. 


Shutter 
Blade Fits Overall 
Material Fan Dia. Size 
Mill Finish Aluminum 16 in 19 in x 19 
White Painted Aluminum 16 in 19 in x 19 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Shutter Shutter 
Opening Free 
Required Area 
in 17 in x 17 in 1.402 sq ft 
in 17 in x 17 in 1.402 sq ft 


Item 
No. 
3HHR1 
4YN20 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. == 
Attic Ventilators Details on page A1. 


How to Select Power Attic Ventilators 
For proper attic ventilation, the Home Ventilation Institute recom- (си. ft. per min., cfm) needed to Vote: For roofs pitched 7/12 or higher, you may want to 
mends a system that provides at least 10 air exchanges per provide this minimum airflow: add 20% more cfm capacity to handle the larger volume 
hour. Use the following formula to determine the fan capacity Attic Square Feet x 0.7 = сіт of attic space; 30% more for roofs 11/12 and higher. 


120V Attic Ventilators BRGAN 


= Automatic control These attic ventilators turn on automatically and provide proper airflow to help 


Gable 
Mounted prevent heat and moisture buildup. They can reduce energy costs by circulating 
10W199 air, cooling attics, and reducing overall air conditioner strain. 
Max. СЕМ @ Mfr. Item 
Attic Area 0.000"SP — Amps Included with Ventilator Brand Model No. 
Gable Mounted 
1,500 sq ft 1060 1.0 Guard, Thermostat Dayton 347HY1 347HY1 
1,500 sq ft 1095 1.0 Guard, Shutter, Thermostat Dayton 347HX9 347HX9 
1,600 sq 800 14 Guard, Shutter, Thermostat Dayton 347HX8 347HX8 
1.630 sqft 1220 3.1 Thermostai Dayton 10W193 10W193 
1,630 sq 1220 34 Humidistat, Thermostat Dayton 10W198 10W198 
1,900 sq ft 1380 3 Thermosta Dayton 10W196 10W196 
Garage 1,900 sq ft 1380 3 Humidistat, Thermostat Dayton 10W201 10W201 
2,300 sq 1650 3.15 Thermosta Dayton 10W194 10W194 
Mounted 2,300 sqft 1650 4 Humidistat, Thermostat Dayton 10W195 10W195 
45AM66 2,300 sq 1650 4 Thermosta Dayton 10W197 10W197 
2,300 sq ft 1650 4 Humidistat, Thermostat Dayton 10W199 10W199 
2,300 sq ft 1860 13 Guard, Shutter, Thermostat Dayton 347НҮ0 347НҮ0 
3,000 54 1495 1.9/0.6 — Accessory Bag, Smart Control Hub, Vent Covers  Quietcool AFG SMT PRO-2.0 6086026 
3,000 sq ft 1947 19A Thermosta Quietcool AFG PRO-2.0 787L79 
4,000 sq 2801 2.1/1.0/0.3 Accessory Bag, Smart Control Hub Quietcool AFG SMTES-3.0 608028 
4,000 sq ft 2860 2.1/.4 Accessory Bag, Smart Control Hub, Vent Covers Quietcool AFG SMT PRO-3.0 60RG27 
Garage Mounted 
2,300 sq 1452 — Guard, Thermostat Quietcool GA ES-1500 45AM66 
Roof Mounted 
2,100 sq 1500 2.3 Thermostat Dayton 10N201 10N201 
2,100sqft 1500 2.8 Humidistat, Thermostat Dayton 10N202 10N202 
2,285 sq 1600 8 Guard Broan 356BK 39W620 
3,000 sq ft 2116 2.3/1.1/0.3 Accessory Bag, Smart Control Hub Quietcool | АРВ SMTES-2.0 608029 
Fits Mfr. Item 
оо ona Blade Material Shutter Opening Required Fan Dia. Model No. 
ON20 Backdraft Damper / Gable Shutters 
White Painted Aluminum 17 in x 17 in 16 in 4YN20 4YN20 
Mill Finish Aluminum 17 in x 17 in 16 in 3HHR1 3HHR1 


Solar-Powered Attic Ventilators 


These ventilators install without the need for wiring or electrical hookup and operate during peak daylight 
hours to help increase airflow and remove moisture. The solar panels are resistant to wind, hail, and other 


Gable 
Mounted 


787L77 i 
environmental hazards. 
СЕМ e 
Max. 0.000" Control Mfr. Item 
Attic Area SP Includes Method Dome Material Brand Model No. 
Gable Mounted 
2,600 sqft 1217 eee roe Automatic - Quietcool AFG SLR-40W 787177 
Roof Mounted 
1,550 sq ft_1000 Detached Solar Panel, 25 ft Cord Мапиа! Mill Finish Galvanized Steel Maxx Air VX1000SOLMILUPS 4YCK9 
1,550 sq ft 1000 Detached Solar Panel, 25 ft Cord — Manual Black Galvanized Steel Maxx Air VX1000SOLBLKUPS 4YCL1 
1,550 sq ft 1000 Detached Solar Panel, 25 ft Cord Manual Brown Galvanized Steel Maxx Air VX1000SOLBRNUPS 4YCL2 
Roof 1,550 sq ft 1000 Detached Solar Panel, 25 ft Cord Manual Weathered Gray Galvanized Steel Maxx Air VX1000S0LWGUPS 4YCL3 
Mounted 1,550 sqft 1000 Detached Solar Panel, 25 ft Cord Manual = Maxx Air VX2515SOLUPS 4Ү014 
4YCK9  1900sqft 791 Thermostat, Accessory Bag Automatic — Quietcool AFRSLR-40W 787178 
3,200 сий 537 — Automatic Black Acrylic ABS Plastic Broan 345S0BK 20A287 
3,200 cu ft 537 — Automatic Weather Wood Acrylic ABS Plastic Broan 345SOWW 20AZ88 


Wind-Driven Turbine Attic Ventilators EMPIRE 


Externally braced for strength and perfect alignment. Bronze, oil-impregnated top bearing. The 4", 6", and 
8" vents have a bottom thrust-type pivot bearing with a hardened steel ball riding in a hardened steel seat. 
The 10" and larger vents use a bottom thrust-type ball bearing. Galvanized steel construction with aluminum 
bracing on 4" to 14" units; galvanized steel bracing on 16" to 24" units. 

Optional adjustable Base 4C505 allows vertical mounting of Ventilator 20531 on 0/12 to 7/12 pitch roofs. 
Includes 20" x 20" flashing for weatherproof installation. 


Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories 
Adjustable Roof Base, 6”, For Use With 20528 ABO6G 33MH61 
Adjustable Roof Base, 8", " Ad 33PM38 
Adjustable Roof Base, 10", For Use With 2530 AB10 33PM39 
Throat CFM G Overall Overall Mfr. Пет Adjustable Roof Base, 12", For Use with 26531 AB12G 46505 
Dia. 4mphWind Height Width — Model — No. Flat Roof Base, 4", For Use With 4C016 FBO4G 33PM40 
Ventilators Flat Roof Base, 6", For Use With 20528 FB06G 33PM41 
4in —126cfm 12in  10%in TVO4G 46016 Flat Roof Base, 8", For Use With 2C529 FBO8G 33PM42 
біп 147 сіт  14%in 12%in TVOGG 20528 Flat Roof Base, 10", For Use With 20530 FB10G 33PM43 
8in 255сіп 15in 14%in TVO8G 20529 ШЕ Roof Base, T. for Use Wi ST АЧЫН ЗМИ 
i Б ші Vai at Roof Base, 14", For Use With 
тіп абат 76% 164. ТОС 203? Flat Roof Base, 16" For Use With 2533 FBI6G 33PM45 
+ 35i ЗУ Flat Roof Base, 18", For Use With 20534 FB18G 33MH58 
14in 700сіт 19%іп 22%іп TV14G 20532 т т 
: : : Flat Roof Base, 20", For Use With 20802 FB20G 33PM46 
16in  950ctm 21%п 25%in TVI6G 26533 Flat Roof Base, 24", For Use With 20803 КЕНІН --- FB24G 33MH60 
Win 1,000т іп 29іп  TV18G 20534 Bearing Repair Kit, 4" to 14" Turbines, For Use With 20528, 20529, 20530, 2531, 20532, 10016 3WAY 33PM47 
20in 1,700сіт 25'96in 31%іп TV20G 20802 Bearing Repair Kit, 16° to 20" Turbines, For Use With 2533, 2534, 20802 4WAY20 33PM48 
24in 2,350сіт 28 in 35%in TV24G 20803 Bearing Repair Kit, 24" Turbines, For Use With 2803 4WAY24 33PM49 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Air Curtains 
Dayton Commercial/Industrial-Duty Air Curtain Selection Guide 
Because no single air curtain cabinet is 100"W, For extreme conditions (gusty winds or heavy Blower Selection Example: 
use one 6E822 (60") and one 6E824 (42") to span insect control), select a blower HP 1 size larger Assume a 10-ft.-high x 100"-wide opening into 
a 100"W opening. It is acceptable for cabinets to than what the table recommends. Indoor instal- a walk-in cooler, and an available 120V, 1-phase 
be slightly wider than the opening. Each cabinet lations assume a wind speed of 5 mph, unless electrical circuit to operate the air curtain. 
requires a blower assembly. otherwise specified. In Table A, find Walk-In Cooler. In column 
Use Table A to determine the horsepower (HP) ofthe After selecting the HP for your application, use labeled 10 ft., find 7 HP across from 5 mph 
blower required for your air curtain cabinet. Blower Table B to find the blower stock number that wind speed (indoor installations assume 5 mph). 
HP is determined by mounting height, purpose of matches the available electrical power. See this Knowing that a /-HP blower is required, use 
the air curtain (thermal barrier, etc.), and the wind page for complete electrical specifications for Table B to find 2 possibilities: 6Е820 and 6E817. 
speed that the air curtain is expected to neutralize. each blower. Air curtain overlap of door openings Select two 6E820 blower assemblies (120V, 
is acceptable. 1-phase), 1 for each cabinet. 
Wind Speed Thermal Barrier Insect Control Walk-In Cooler Walk-In Freezer 
8ft. - 10 ft. : 10 ft. 8f 10 ft. Í 10 ft. V 1 Ph 208-230/460V 3 Ph 
: Determine Blower НР © Mounting Height (ft.) x кұ l m арыы төне B: Determine Blower Model No. 
Yo to 6 Y Yo ЕЛ РА B^ LN 4 и 4HZ94 * 

Va %0% Yo ЕЛ 

= = ЕЙ 1 

= = 1 1% 


Commercial/Industrial-Duty 
Air Curtain Cabinets 


nem 
Modular cabinets accept any of the blowers on this page, 
and may be mounted in series to accommodate openings Ar най Cabinets “Painted Steal 


3 
from З to 12 ft. wide. A 96"-wide door, for example, would 38 п | ; СЕВ 25 
42in 15%іп 13in 6824 


use two 48"-wide air curtains. A complete air curtain 48 n 823 
consists of 1 air curtain cabinet and 1 blower. Са 
Note: Find information оп Air Curtains and Accessories at Grainger.com A Cran Cabinets = Stainless Steel 
and search for “air curtains”. 48in- 15%іп 1Зіп —qyngg 
Ы Motor/Blower 
Dayi ton нен 
6Е820 


Blowers for Air 
Curtain Cabinets 


Installation in air curtain cabinet 
requires no tools, just wing nuts 
and quick disconnect. All blowers fit 
Dayton air curtain cabinets 6E822 to 


Motor Avg. CFM at Nozzle Max. Max. Max. Mount. Item 
6E826, 4ҮМ98, and 4ҮМ99 (shown HP Air Velocity, 36" 38" 42" 48" 60" | Amps RPM Height Voltage | Hz Phase No. 
above). Multiple use allowable with Иір 4,650 їрт | 2,025cím 2,025 сіт 2,360 сіт 2,700 сіт 3,375cim| 34 1100 8ft 115 60 1  6E821 
up to 3 cabinets in series. Упр 4,850ípm | 3.075 сіп 3,250 сїт 3,600cfm 4,100 сіт 5,130cím| 52 1,745 10ft 115 60 1 бЕ820 

D^ | MON hp 3,800ípm | 3.075 сїт 3,250 сїт 9,600 сіт 4,100 сіт 5,130cím | 15/075 1,450 104  208-230/460 60 3 GEB17 
Note: Find information on Air Curtains and Зар 4,850 їрт | 3,930 cfm 4,150 cfm 4,585 cfm 5,240 сіт 6,550 сіт 7.8 1,480 12ft 115 60 1  6E819 
Accessories at Grainger.com and search for Thp 5,250ípm | 3.930 сіт 4,150 сіт 4,585 сіт 5.240 сіт 6,550 сіт | 34/175 1.725 128 _ 208230460 60 3 6Е816 
“air curtains". Ту пр 5.900 fpm | 4.748 сіп 5,050 сіт 5,575 сіт 6,375 сїт 7,265 сіт | 3.5.05 3450 14ít  208-230/460 60 3 6Е815 


Pore = 

— == Бк ЕЕ 
Compact and Drive-Through É = 2 == == 
Window Air Curtains Е = = = 


= 120V 
» Each unit is complete with blower o —— — 
— _ а 4ҮРО1 
COMPACT LOW PROFILE sa 
For transoms and other openings requiring a thermal barrier. Use up to 3 А , 
NA i Е х 3 ir Curtain Max. 
curtains in series for wider spans. Maximum distance from nozzle to floor Мах. Door Mount. Air Curtain Air Curtain Motor Max. Max. ltem 
is 8 ft. 120V 2-speed motor. 2-speed switch included Width Height W H D Air Velocity Air Volume HP Amps RPM No. 
| | | Comp e ee 1800/1350 fpm 1050/790 сп Yohp 1.1 1,700 4HZ94 
x in m сіт Yohp 
sever dey fure -— нта с тшт. 
i 3 1 i t in pm cfm 1% hp 
Prevents entry o dust, umes, and insects. Great for service windows К An apn 180071380 0m 170071280 cm 7 86 1 9 1600 AYPO2 
30" wide or less. Maximum distance from nozzle to counter is 5 ft. 120V Drive-Through Window Air Curtain 2 Е 
single-speed totally enclosed motor. 3-prong grounded plug. 2ft Sft 25in 7%in 6 %in — 1350ípm 550cím “ойһр 0.9 1,700 3KB43 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


A А 
(BERNER 
v INTERNATIONAL 
Air Curtains Drive-Through Window, Unheated Multipurpose, NSF 37, Unheated and 
and Drive-Thru Window, Heated— Multipurpose, 3-Speed, Heated—Provide 
Provide a sustainable 


solution that helps lower 
energy costs by eliminat- 
ing untempered outside 
air from entering through 
open doors. A sanitary 
solution that deters flying 
insects from entering 
through open doors. 
Models use an invisible 


Air curtains help reduce infiltration 
of fumes and insects, and maintain 
comfort at drive-up windows. For 
indoor use. 

= Corded models 


Low-Profile, NSF 37, Unheated and 
Low-Profile, 2-Speed, Heated—Help 
increase energy savings, comfort, and 
insect control. Heated models for front 


energy savings, comfort, and insect control. 
Heated models for front or rear entry doors; 
unheated units for rear entry doors. AMCA 
Certified air performance. Heated models 

are for indoor use. Unheated models are for 
indoor/outdoor use and UL-EPH Listed per NSF 
Standard 37. 

= Hardwired 


Multipurpose, High Velocity, Unheated— 


or rear entry doors; unheated units for 
rear entry doors. Heated models are for 
indoor use. Unheated models are for 
indoor/outdoor use and UL-EPH Listed 


Block entry of wind and insects, and help 
increase energy savings and comfort. Ideal 
for shipping/receiving and loading dock doors. 
AMCA Certified air performance. 


air barrier to protect the 
opening and are safer than 
plastic vinyl strip curtains. 


per NSF Standard 37. a Hardwired 
= Hardwired 
| Drive-Thru Window, |Low-Profile, Unheated,| Low-Profile, 2-Speed, | Multipurpose, 
| Unheated & Drive- NSF 37 & Multipurpose, Heated & Multipurpose, High Velocity, 
FE sms ЗЕЕ ШАШЫ ‘Thru Window, Heated М5Ғ37, Unheated | 3- Speed, Heated | Ünheated | 
t, 3 Prong Cor В n | | 
Factory Wired On/ Bd Mening X 
Шала: “д. 1 | 
| Door Switch, Plunger Type (Line Yoliane} =| | X X 
| Factory Mounted / Wired Control Pane | | X 
Transformer (Three Magnetic Reed Door | 
6JGT2 Phase to 2A) Switch (24V) X 
| Adjustable Time Delay Thermostat | | | 
Air 
Curtain Аш Air Air 
Max. Curtain Curtain Curtain No. 
Door Мах. Air dBA@ Heat of Max. Mfr. Item Max. Mfr. Item 
W  Mount.H Volume 10 ft.# kW H D Motors, Voltage Amps Model No. Voltage Amps Model No. 
Drive-Through Window, Unheated, 1-Phase 
1.5 ft 3 135 сіт 51 dBA = 77% 1 115 1.6 DTU03-1018AA 6JGF3 — — — 
2 3 200 cfm 52 dBA = T 7% 2 115 2.2 DTU03-2026AA 6JGF4 = = — 
Drive-Through Window, Heated, 1-Phase 
1.5ft 3 135 сіт 51dBA 2kW 7 7% 1 115 18.3 DTU03-1018EA 6JGF5 — = — — 
2 3 200 cfm 52dBA 2kW 7 7% 2 115 18.9 DTU03-2026EA 6JGF6 — — — — 
Low-Profile, NSF 37 , Unheated, 1-Phase 
3 7 1020cfm — 54 dBA — 8%" 8 1 115/208-240 3.4/1.7 to 1.7 SLC07-1036AC-G 6JGF7 = = = = 
3.5 ft 7 1188 cfm — 54 dBA — 8%" 8 1 115/208-240 3.4/1.7 to 1.7 SLCO7-1042AC-G 6JGF8 — — — = 
4 7 1360 cfm — 54 dBA — 8” 8 1 115/208-240 3.4/1.7 to 1.7 SLC07-1048AC-G 6JGF9 — — — — 
6 7 2031 cfm — 54 dBA - by 8" 1 115/208-240 3.4/1.7 to 1.7 SLC07-1072AC-G 6J6G0 = = — — 
Low-Profile, 2-Speed, Heated, 1-Phase 
3 8 1005 cfm  54dBA 7.5kW 8%" 1377 1 208 37.8 CLCO8-1036EB-075-G —— 48WL58 240 33.0 CLCO8-1036EJ-075-G 4811161 
4 8 1340 сіт  54dBA 81kW 8%" 13%" 1 208 40.6 CLC08-1048EB-081-G 48WL59 240 35.5 CLC08-1048EJ-081-G 48М/162 
6 8 2010cfm  54dBA  8kW 87" 1377 1 208 40.2 CLC08-1072EB-080-G — 48WL60 — — — — 
6 8 2010 cfm 54 (ВА 112kW 877 13%" 1 — — — — 240 48.4 CLC08-1072EJ-112-G 48М163 
Low-Profile, 2-Speed, Heated, 3-Phase 
3 8 1005 сіп  54dBA 10kW 81" 13%" 1 208 29.5 CLC08-1036EX-100-G — 36WK02 460 12.9 CLC08-1036EZ-100-CG — 36WK05 
4 8 1340 сіт | 54dBA 10.8kW 877 1377 1 208 317 CLC08-1048EX-108-G — 36WK03 | 460 13.9 CLCO8-1048EZ-108-G 36М/К06 
6 8 2010cfm | 54dBA  15kW 8%" 13%" 1 208 43.3 CLC08-1072bX-150-G — 36WK04 460 18.9 CLC08-1072b2-150-G — 36WK07 
Multipurpose, NSF 37, Unheated, 1-Phase 
3 7 1804сіт 67 dBA -- 14%" 14%" 1 115/208-240 7.5/3.8 to 3.8 — SHD07-1036AC-P-G 6JGE3 — — — — 
3.5 ft 7 1784 cfm — 67 dBA — 149514W 31 115/208-240 7.5/3.8 to 3.8 — SHD07-1042AC-P-G 6JGE4 — — — — 
4 "i 1768cfm — 67 dBA — wiw 1 115/208-240 7.5/3.8 {03.8 — SHD07-1048AC-P-G 6JGE5 == == = = 
6 7 3608 cfm 69 dBA — 149" 147" 2 115/208-240 15.0/7.6to 7.6 — SHD07-2072AC-P-G 6JGE6 == == — = 
Multipurpose, 3-speed, Heated, 3-Phase 
3 10 1812 cfm | 67dBA 10kW 14354 14 À' 1 208 31.3 CHD10-1036EX-100-3X-G — 6JGE7 460 13.4  CHD10-1036EZ-100-3X-G — 6JGF0 
4 10 1882 сіт 67(0ВА 10kW 1494 14%" — 1 208 31.3 CHD10-1048EX-100-3X-G — 6JGE8 460 13.4  CHD10-1048EZ-100-3X-G — 6JGF1 
6 10 3624 сіт |69dBA 15kW 1494 14%" 2 208 514 CHD10-2072bX-160-3X-G — 6JGE9 460 22 CHD10-2072EZ-160-3X-G — 6JGF2 
Multipurpose, High Velocity, 3-Speed, Heated, 1-Phase 
3 10 1687cfm  67dBA  8kW 1439414 1 208 42.0 CHD10-1036EB-080-3X-G 48М/164 240 36.8 | CHD10-1036EJ-080-3X-G  48WL66 
4 10 1718 сіт  67dBA  8kW 14% 14%" 1 208 42.0 CHD10-1048EB-080-3X-G 48М/165 240 36.8 CHD10-1048EJ-080-3X-G 48М167 
Multipurpose, High Velocity, Unheated, 1-Phase 
6.5 ft 12 3095 сїт 63 = 197 16 2 115 13.0 DC12-2078AA-G 6JGG2 208/230  7.0/7.0 DC12-2078ABJ-G 6JGH2 
6.5 ft 14 4882 cfm 65 dBA — 15 18 2 115 25.2 DC14-2078AA-G 6JGN2 208/230 13.0/13.0 DC14-2078ABJ-G 6JGP2 
8 14 5070cfm 65 dBA — 15 18 2 115 25.2 DC14-2096AA-G 6JGN4 208/230 13.0/13.0 DC14-2096ABJ-G 6JGP4 
8 12 ft 4332 сіт 66 dBA — 15 18" 3 115 19.5 DC12-3096AA-G 6JGG5 208/230 10.5/10.5 DC12-3096ABJ-G 6JGH5 
8 14 6865cfm — 69 dBA — 15 19 3 115 37.8 DC14-3096AA-G 6JGN5 208/230 19.5/19.5 DC14-3096ABJ-G 6JGP5 
9 12 4536 cfm X 66 dBA = 15 18" 3 115 19.5 DC12-3108AA-G 6JGG6 208/230 10.5/10.5 DC12-3108ABJ-G 6JGH6 
9 148 7188сіт — 69 dBA — 15 18 3 115 37.8 DC14-3108AA-G 6JGN6 208/230 19.5/19.5 DC14-3108ABJ-G 6JGP6 
10 ft 12 4678 cfm X 66 dBA = 15 18 3 115 19.5 DC12-3120AA-G 6JGG7 208/230 10.5/10.5 DC12-3120ABJ-G 6JGH7 
1006 14 7368 cfm 69 dBA — 15 19 3 115 37.8 DC14-3120AA-G 6JGN7 208/230 19.5/19.5 DC14-3120ABJ-G 6JGP7 
11 ft 12 ft 4760 cfm 66 dBA = 15 18" 3 115 19.5 DC12-3132AA-G 6JGG8 208/230 10.5/10.5 DC12-3132ABJ-G 6JGH8 
itt —14ft 7507 сіт —69dBA — 15 18 3 115 37.8 DC14-3132AA-G 6JGN8 208/230 19.5/19.5 DC14-3132ABJ-G 6JGP8 
12 ft 12 4782cífm 66 dBA — 15 18 3 115 19.5 DC12-3144AA-G 60669 208/230 10.5/10.5 DC12-3144ABJ-G 6JGH9 
12ft 14 7605cfm ^ 69 dBA — 15 18 3 115 37.8 DC14-3144AA-G 6JGN9 208/230 19.5/19.5 DC14-3144ABJ-G 6JGP9 
12 ft 12 6048 cfm 69 dBA = 15 18 4 115 26.0 DC12-4144AA-G 6JGH0 208/230 14.0/14.0 DC12-4144ABJ-G 6JGJ0 
12Ң 14 9584 cfm 72 dBA — 150 19 4 115 50.4 DC14-4144A4-G GJGPU 208/230 26.0/26.0 DC14-4144ABJ-G 6JGRO 
Multipurpose, High Velocity, Unheated, 3-Phase 
6.5 ft 12 3095 cfm 63 = 15" 18 2 208/230 7.0/7.0 DC12-2078AXY-G 6JGK2 460 2.8 DC12-2078AZ-G 6JGJ2 
6.5 ft 14 4882 cfm 65 dBA E 15 18 2 208/230 13.0/13.0 DC14-2078AXY-G 6JGT2 460 6.4 DC14-2078AZ-G 6JGR2 
8 ft 12 3188 сіт 63 — 15 18 2 208/230 7.0/7.0 DC12-2096AXY-G 6JGK4 460 2.8 DC12-2096AZ-G 6JGJ4 
8 ft 14 5070 cfm 65 dBA = 19 16 2 208/230 13.0/13.0 DC14-2096AXY-G 6JGT4 460 6.4 DC14-2096AZ-G 6JGR4 
8 ft 12 4332 cfm 66 dBA = 15 18" 3 208/230 10.5/10.5 DC12-3096AXY-G 6JGK5 460 42 DC12-3096AZ-G 6J6J5 
8ft 14 6865 cfm — 69 dBA = 15 18" 3 208/230 19.5/19.5 DC14-3096AXY-G 6JGT5 460 6.4 0014-3096А7-6 6JGR5 
9ft 12 4536 cfm _ 66 dBA — 15 18" 3 208/230 10.5/10.5 DC12-3108AXY-G 6JGK6 460 42 DC12-3108AZ-G 6JGJ6 
9 ft 14 7188 cfm 69 dBA = 15 18" 3 208/230 19.5/19.5 DC14-3108AXY-G 6JGT6 460 9.6 DC14-3108AZ-G 6JGR6 
10 ft 12 4678 cfm 66(ВА = 18 18" 3 208/230 10.5/10.5 DC12-3120AXY-G 6JGK7 460 42 DC12-3120AZ-G 6JGJ7 
10 ft 14 7368 cfm 69 dBA = saa ТЫ 3 208/230 19.5/19.5 DC14-3120AXY-G 6JGT7 460 9.6 DC14-3120AZ-G 6JGR7 
11 ft 12 4760 cfm 66 dBA — 15 18 3 208/230 10.5/10.5 DC12-3132AXY-G 6JGK8 460 42 DC12-3132AZ-G 6JGJ8 
11 ft 14 7507 cfm 69 dBA = 15 18 3 208/230 19.5/19.5 DC14-3132AXY-G 6JGT8 460 9.6 DC14-3132AZ-G 6JGR8 
12 ft 12 4782 сіп 66 dBA = 15 18" 3 208/230 10.5/10.5 DC12-3144AXY-G 6JGK9 460 4.2 DC12-3144AZ-G 6JGJ9 
12 ft 14 9584 сіп — 72 dBA — 15' 18" 4 208/230 26.0/26.0 DC14-4144AXY-G 6JGU0 460 12.8 DC14-4144AZ-G 6JGTO 


# dBA is measured in free air 10 ft. from the nozzle. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Air Curtains 
m] 
mars 
| toad 
- - atmosphere is everything 
Air Gurtains |, 
» Hardwired unless specified э2үззе Í / 
= Require field-supplied hardware MULTIPURPOSE 
a 5-yr. manufacturer's warranty for unheated = STD2, N2, NH2, HV2 : _ 
units; 18 months for heated units unheated models ур rele dimid 
Heated and unheated models help cut utility bills, keep the environment are AMCA rated 10N078 
clean, and deter dust, flying insects, and pollutants. Rugged construc- Heated models provide 
tion and easy to install. The air curtain design provides consistent a comfortable work 
performance, maintains consistent temperatures, and reduces loss of area with warm protective barrier over openings exposed to low ambient tempera- 
conditioned air. More efficient than plastic strip curtains. tures. Energy-saving performance; fasten to a wall on both ends without intermediate 
LOW PROFILE, LPV2 SERIES support. Three-phase require a motor control panel, sold separately. NSF 37 models 
= 115V models have 3-prong grounded plug; all others are hardwired Protect food preparation areas; sanitation-certified for heights up to 7 ft. NSF filters 
a Mounting plate included found on Grainger.com. 
» LPV2 models include variable speed control Recessed—Mount in ceiling. Minimal equipment visibility. Recessed housing 
Sleek, quiet, compact, 1/6 HP design for front entry doors and drive- enclosed. 
through windows. Heated models help create a more comfortable Work CONTROL PANELS AND DOOR LIMIT SWITCHES 
area by providing a warm protective barrier over openings exposed to 
low ambient temperatures. NSF 37 models are for food preparation Required Motor Control Panels for 3-Phase Air Curtains—HOA switch included 
areas; sanitation-certified for heights up to 7 ft. per NSF Sanitation/ANSI with panel. Auto mode requires optional door limit switch 2CLA2 (UL, NEMA 1) to 
37 standard. Models greater than 72" are double units joined with a 2" provide automatic On/Off as door opens/closes, sold separately below. 
mounting bracket and must be center supported. = Control panels have NEMA 1 enclosure 
Air Air Air Req. Req. 
Curtain Мах. Curtain | Curtain No. Motor Motor 
Max. Mounting Air dBA 9 of Max. Control Mfr. Item Max. Control Mfr. Item 
Door W H Volume 108% Motors | Voltage Amps Panel Model No. Voltage Amps Panel Model No. 
Low Profile, 1-Phase 
8 625 сіт — 49 dBA 1 115 24 — LPV225-1UA-OB 456649 — — — — = 
3ft 8 900 cfm —49dBA 1 115 24 = LPV236-1UA-OB _ 3211338 208/230 12/12 — LPV236-1UD-OB 320339 
35 8 1050 сіп 50 dBA 1 115 24 — LPV242-1UA-OB 32\342 208/230 1.2/1.2 = LPV242-1UD-OB  32/343 
4 8 1200 сіп 52 dBA 1 115 24 = LPV248-1UA-OB  32V346 208/230 1.2/1.2 = LPV248-1UD-OB 32/347 
5 8 1500 сіп 53 dBA 1 115 26 -- LPV260-1UA-OB _ 321350 208/230 14/14 = LPV260-1UD-OB 32/351 
6ft 8 1800 сіп 53 dBA 1 115 2.6 =  LPV272-1UA-OB _ 321354 208/230 14/14 — LPV272-1UD-OB 32/355 
Low Profile, Heated, 1-Phase 
3 8 900 cfm — 49dBA 1 208 30.5 —  LPV236-1EBC-OB 32/336 230 271 = LPV236-1ECC-OB 32/337 
3.5 1050 сіп 50 dBA 1 208 397 = LPV242-1EBD-OB 32V340 230 36 — LPV242-1ECD-OB _ 321341 
4% 8 1200 сіп 52 dBA 1 208 397 —  LPV248-4EBD-OB 321344 230 36 — LPV248-1ECD-OB _ 321345 
5ft 8 1500 cím 53 dBA 1 208 471 -- LPV260-IEBF-OB _ 321348 230 427 - LPV260-TECF-OB — 321349 
6 8 1800 сіп 53 dBA 1 208 474 —  LPV272-1EBF-0B 32/352 230 42.7 — LPV272-1ECF-OB ^ 321353 
Low Profile, NSF 37, 1-Phase 
3ft 1 900 cfm — 49 dBA 1 115 24 --  LPN236-1UA-0B 456645 208/230 12 — LPN236-1UD-OB 20К35 
35 1 1050 сіп 50 dBA 1 115 24 --  LPN242-1UA-0B 450646 - - - — — 
4 1 1200 сіп 52 dBA 1 115 24 =  LPN248-1UA-OB 456647 - -- — — — 
5 1 1500 сіп 53 dBA 1 115 2.6 == LPN260-1UA-OB 20К041 — — = = = 
6 7 1800 сіп 53 dBA 1 115 2.6 = LPN2/2-1UA-0B 456648 208/230 14 — LPN272-1UD-OB 20К044 
7 1 2100 сіп 53 dBA 2 115 48 == LPN284-2UA-0B 35YU56 208/230 24/24 — LPN284-2UD-OB 35ҮШ57 
8 1 2400 сіп —53 dBA 2 115 48 == LPN296-2UA-0B 35YU58 208/230 — 24/24 — LPN296-2UD-OB  35YU59 
9 1 2700 сіт — 54 dBA 2 115 5.0 —  LPN2108-2UA-OB 35YU60 208/230 2.6/2.6 — LPN2108-2UD-OB  35YU61 
10 1 3000 сіп — 54 dBA 2 115 52 —  LPN2120-2UA-OB 35YU62 208/230 24/28 — LPN2120-2UD-OB 35YU63 
12 1 3600 cfm — 54 dBA 2 115 5.2 —  LPN2144-2UA-OB ^ 35YU64 208/230 2.8/28 — LPN2144-2UD-OB 35ҮШ6б5 
Multipurpose, 1-Phase 
3 10ft 1379сіт 66 dBA 1 115 5.1 --  STD236-1UA-OB 32/362 208/230 2.5/25 - STD236-1UD-OB 32/363 
35f 108 1418сіп 66 (ВА 1 115 54 -- STD242-1UA-0B _ 321366 208/230 2.5/25 — STD242-1UD-OB _ 321367 
4 10ft 1442 сіт 66 dBA 1 115 5.1 -- 510248-10А-08 32/370 208/230 2.5/2.5 - 570248-100-0В 32/371 
6 10 2758 сіп 68 dBA 2 115 5.0 -- STD272-2UA-OB 321378 208/230 5.0/5.0 — STD272-2UD-OB 32/379 
Multipurpose, Heated, 1-Phase 
3 10 1379 сіп 66 dBA 1 208 313 —  SID236-1EBB-OB 3211360 230 28.6 — STD236-1ECB-OB 3211361 
35 10 1418 сіп 66 dBA 1 208 313 -- STD242-1EBB-OB  32V364 230 28.6 — STD242-1ECB-OB 32/365 
4 10 1442 cím 66 dBA 1 208 313 -- STD248-1EBB-OB  32V368 230 28.6 — STD248-1ECB-OB 32/369 
Multipurpose Heated, 3-Phase 
6 10 2758 сіп 68 dBA 2 208 71.6 Included STD272-2EEN-OB 321376 230 65.2 Included ^ STD272-2EFN-OB 32/377 
Multipurpose, NSF 37, 1-Phase 
3 1 1379 сіп 66 dBA 1 115 51 — N236-1UA-OB 3211356 — — — — — 
3.5 1 2654 сіп 70 dBA 1 115 9 - NH242-1UA-TS 32V358 — - - - - 
4 7 1442 cím 66 dBA 1 115 5.1 = N248-1UA-OB 32V357 - - - - - 
7 2447 cfm 70 dBA 1 115 9 - NH248-1UA-TS 32V359 — — — — — 
Multipurpose, Recessed, 1-Phase 
3 10 1460 сіп 66 dBA 1 115 51 — PH1036-1UA-PW  10М078 208/230 25 = PH1036-1UD-PW ^ 10N083 
3.5 10 1580 сіп 66 dBA 1 115 5.1 — - PH1042-1UA-PW 10N079 208/230 25 = PH1042-1UD-PW — 10N084 
4 10 1632 сіп 66 dBA 1 115 5.1 — PH1048-1UA-PW  10N080 208/230 25 = PH1048-1UD-PW ^ 10N085 
6 10 2920 сіп 68 dBA 2 115 10.2 —  PH1072-2UA-PW _ 10М082 208/230 5.0 — PH1072-2UD-PW ^ 10N087 
Multipurpose, Recessed, Heated, 3-Phase 
3 10ft 1460сіт 66 dBA 1 — 230 32.6 Included ^— PH1036-1EFH-PW 100088 
35 108 1580 сіт 66 dBA 1 — 230 32.6 Included ^ PH1042-1EFH-PW _ 10N089 
4 108 1622сіт 66 dBA 1 — 230 32.6 Included ^ PH1048-1EFH-PW  10N090 
100 2920сіт 68 dBA 2 — 230 65.2 Included ^ PH1072-2EFN-PW 100092 
Multipurpose, 3-Phase 
4 2447 cfm — 70 dBA 1 208/230 3.3/3.2 321/380 ^ HV248-1UG-TS 32V323 460 16 32V381 HV248-1UH-TS 32V324 
5 12 2760 сіт 70 dBA 1 208/230 3.3/3.2 321380 HV260-1UG-TS 32V327 460 16 32V381 HV260-1UH-TS 32V328 
6 128 3584сіт  73dBA 2 208/230 6.6/6.4 32V382 Н/272-2/6-Т6 32/329 460 22 32/284 HV272-2UH-TS 32V330 
7 12ft 8000 сіт  73dBA 2 208/230 65564 32V382  HV284-2UG-TS 32V331 460 32 32V384 HV284-2UH-TS 32V332 
8 128  4894cím  73dBA 2 208/230 6.6/6.4 32V382 Н/296-21/6-Т6 32V333 460 32 32V384 HV296-2UH-TS 32V334 
8 16ft 9600 сіт  79dBA 2 208/230 16.6/15.2 32V383 ЕР296-206-Т5 32V315 460 7.6 32V385 EP296-2UH-TS 32V316 
100 128  6693cfm  75dBA 3 208/230 9.9/9.6 32/288  HV2120-3UG-IS — 321317 460 48 32/286 HV2120-3UH-TS 32/318 
100 168 14,400сіт 81 dBA 3 208/220  24.9/22.8 32V389  EP2120-3UG-IS 32\309 460 114 32V387 EP2120-3UH-TS 32/310 
{2ft 128 7341 сіт  75dBA 3 208/230 9.9/9.6 32/288  HV2144-3UG-TS — 32V319 460 48 32V387 HV2144-3UH-TS —— 32V320 
12 16ft 14,400 cfm 81dBA 3 208/230  24.9/22.8 32V389  EP2144-3UG-TS 32\311 460 114 32V387 EP2144-3UH-TS  32/312 
Item 
Description No. 
Optional Door Limit Switch 
oller Plunger Door Switch, 120/208-230 Voltage, 60 Hz, 1 Phase, 20А, 2 % in Hx 3 in W x 2 in D 2CLA2 


# dBA is measured at 10 ft. from the nozzle in an open field. STD2, PH10, N2, NH2, and HV2 are CFM ratings shown and are based on tests and procedures performed in accordance with 


AMCA Publication 211. 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. 
Specialty Blowers Details on page A1. 


Blower w/ 

Mounting 
Flange, Double Blower with 
1TDR3 Mounting Flange, 


30 to 312 CFM PSC, Shaded Pole, and DC Blowers, Rectangular Outlet 


Blower w/ 
No Mounting 
Flange, 
1TDP4 


= Direct replacements for many OEM = Min./max. operating temp. Dynamically balanced blowers provide smooth and quiet operation. Noise and 
blowers with same physical footprint range: -20° to 104°F vibration are held to a minimum to maintain CFM at higher static pressures. 
a All-position mounting = Max. inlet and ambient temp.: 104?F Motors have cast-aluminum end shields for greater heat dissipation and 
= Motor enclosure: open protection, resulting in less downtime and longer service life. 
Note: Not for use with speed controllers. 

CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower Full Load Blower Thermal Bearing Blower Item 
0.000" 0.100" 0.200" 0.300" 0.400" 0.500" Blower Motor Type Voltage Phase Amps Hz Protection Type — Conduit Box Replaces No. 
Rectangular Outlet with No Mounting Flange 

71 70 64 50 37 -- Permanent Split Capacitor 115/ AC — 1 0.50 50/60 Auto Ball No 2C067 1TDP4 
168 156 144 130 118 55 Permanent Split Capacitor — 230V AC 0.35 50/60 Auto Ball Yes 20916 | 1TDRi 
174 162 152 134 118 95 Permanent Split Capacitor — 115V AC 0.60 50/60 Auto Ball Yes 10982 | 1TDP9 
229 20 218 205 198 184 | Permanent Split Capacitor 115/ AC 105 50/60 Auto Ball No 40754 | 1TDR2 
271 255 29 20 18 19% 45NM97 
273 245 230 20 19. 135 45NM96 
Rectangular Outlet with Mounting Flange 
30 25 21 16.5 3 = Shaded Pole 115VAC 1 0.51 60 Auto Bal No 4C760 | 1TDN3 
49 46 44 39 30 13 1TDN4 
53 52 50 47 4i 23 Permanent Split Capacitor 115VAC 1 0.30 50/60 Auto Bal No 46012 | 1TDN5 
15 72 66 62 56 44 1TDN9 
89 85 18 74 66 58 Permanent Split Capacitor 115/ AC — 1 0.31 50/60 Auto Ba Yes 4C004 1TDP1 
104 102 98 94 85 74 1TDP2 
133 128 16 ,19 12 10 1TDP6 
134 126 17 10 96 79 20647 
146 140 126 124 120 110 | Permanent Split Capacitor 115/А6 1 0.75 50/60 Auto Ba Yes 46446 | 1TDP7 
151 140 126 124 120 110 ЗЕВР1 
149 140 126 124 120 110 3FRG8 
176 170 165 159 153 148 20646 
23 245 230 210 183 135 | Permanent Split Capacitor 115/ А6 — 1 077 50/60 Auto Ba Yes 46447 | 1TDR3 
275 245 2909 210 183 1% 3HMH7 
271 255 — 235 210 183 135 | Permanent Split Capacitor 230VAC — 1 0.43 50/60 Auto Ba Yes 40869 | 1TDR4 
Square Outlet with Mounting Flange 
Permanent Split Capacitor 115VAC 1 0.65 50/60 Auto Bal Yes 40442 
12V DC 1 3.90 — None Ba Yes — 3FRG7 


Permanent Split Capacitor 115VAC 1 0.72 50/60 Yes 4C015 
Permanent Split Capacitor 115VAC 1 0.76 50/60 Yes 2C069 
148 124 114  95cfm 86 cfm 44cfm | Permanent Split Capacitor 115VAC 1 0.75 50/60 Yes 4C006 
i Blower Blower Dimensions 
й il Item Wheel Wheel Inlet Outlet Outlet Lead 
No. Diameter Width Dia. Height Width Length} A B C D E F J K L M 
Ттр j Rectangular Outlet with No Mounting Flange 
KM 516" 3 516" 13" 10" 3% 3% 77% 390 2W' -- -- -- 
lth о (| 5949 d 35e 13" 10" 65 3% 7%6 3916 2W -- -- -- 
F З e" 13" 10" 6” 3% 7%6 39 2W' -- -- -- 
|} 2W 13" 10" 4 2% 11/6 399] 2W — — — 
po 4 13" -- TA" 4%" 9%" 39 5 = 476 аж 
С 4% 13" — 7e" 47" 97% 36" 5% — 476 аз 
Rectangular Outlet with Mounting Flange 
1TDN3 2196" T: 29 1% 1 91е" 13" 4%" 5%" 3%" 19 4 2%" 2196 3/6 2596 2 Ae" 
у= 1TDN4 2196" 1w 29 1% 2" 13" 4%" 5%6 436 2% 41/6 2%" 3%в 3% 2'Ув 02076 
lü А 1TDN5 2 5g" 1% 29 1% 2" 13" 4%" 5%6 4'%в 2%" 4%" 396 376 3%" 24s 2s" 
1TDN9 2 1946" 17" 2% 2Я 2! 13' 596 696 5 Ив" 29! bte 27" Ду 396 3%" 278" 
ITF € P 9 1TDP1 3 108 258 296  2'VWe 19 59; 696 5%" 2%" 51/6 396 4/6 39e 336 2 
км 1TDP2 31%6 1% ЗИ 2106 2166 19" 59g 6% 5% 21/6 51/6 270" Are 396 3% 278" 
{tl o| (o о 1TDP6 3% 1^5 ЗИ" 2% 2 Ae" 13 695; 710" 5%" 2% 69 396 5% 4 4а 1%" 


20647 5и" 2% ША 318 3 20" | 7 Ae 8 BAe 3% 8 39% 4” 3W 396 2% 
1TDP7 3 1946" 1% 3” 29 ЗИ" 13" 5% 6% був 396 595 396 4% 37" 4 279 
3FRF1 3 1916" 17%" 3” 2A 31" 13" 5% 6% був 396 56 396 49 3% 4 27 


рт с ЗЕВС8 3 1916" 20" 3W  2Yw ЗИ 13" 55 6” 7%" 396 56 S3! 476 3 4 279 
20646 БЕЛ 2% 4% 3 3 37 | 7 Ae 8 ahe 3% — 3 4” 306 3" 2% 
1TDR3 5%" 3!" 4% 3% 4% 13" 8% 1076 716 44 9% 390 о? 5 аж аж 
3HMH7 5%" 3" 4% 3% 4% 13" 8% 1076 8%" 4W 96 S3W 5W 5 а” аж 


1TDR4 87 1076 7%" 4W 9% 3Yw 57 59 4% 4% 
Square Outlet with Mounting Flange 
1TDP5 3% 15 КЕЛІ 2% 2W 13" 
3% 1%" КЕЙІ 2%" 2%" 13" 
Double Blower, Rectangular Outlet with Mounting Flange 

1TDP8 2 549 178 258 2%" 2! 13" 
DR5 5 316" 17" 498 3%" 3% 13" 
Rectan i 
DR6 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Specialty Blowers 


A 


Round Outlet with No 
Mounting Flange, 
1TDNG 


Round Outlet 
with Mounting 


Round Outlet with 


Round Outlet with 2 Flange 
Mounting Flange, Mounino range, 1TDP3 
1TDN1 
e 
Dayton 
12 to 79 CFM PSC and Shaded Pole Blowers, Round Outlet 
= Direct replacements for = Min./max. operating temp. Dynamically balanced blowers provide smooth and quiet operation. 
many OEM blowers with range: -20° to 104°F Noise and vibration are held to a minimum to maintain CFM at higher 
same physical footprint в Max. inlet and ambient temp.: 104°F static pressures. Motors have cast-aluminum end shields for greater 
a All-position mounting = Motor enclosure: open heat dissipation and protection, resulting in less downtime and 
longer service life. 
Note: Not for use with speed controllers. 
CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower 
Blower Full Load Thermal Bearing Blower Item 
0.000" 0.100" 0.200" 0.300" 0.400" 0.500" Blower Motor Type Voltage Amps Hz Protection Type Conduit Box Replaces No. 
Round Outlet with No Mounting Flange 
51 48 43 39 34 23 Permanent Split Capacitor 115V AC 0.23 50/60 Auto Ball Yes 46441 1TDN6 
Round Outlet with Mounting Flange 
12 9 6 = = — Permanent Split Capacitor 115V AC 0.08 50/60 Auto Ball No 20782 1TDN2 
13 9.3 Shaded Pole 115V AC 0.29 60 Auto Ball No 40759 1TDN1 
49 47 41 37 32 17 Permanent Split Capacitor 230/ AC 0.11 50/60 Auto Ball Yes 2C914 | 1TDN8 
50 48 44 39 32 18 Permanent Split Capacitor 115V AC 0.23 50/60 Auto Ball Yes 40440 1TDN7 
75 71 68 66 61 56 Permanent Split Capacitor 115У AC 0.45 50/60 Auto Ball Yes 40443 1TDP3 
72 71 68 66 61 56 Permanent Split Capacitor 230V AC 0.18 50/60 Auto Ball Yes = 3FRE9 
Item Blower Wheel Blower Outlet Inlet Lead Dimensions 
No. | Diameter Wheel Width Dia. Dia. Length A B C D E J L M 
Round Outlet with No Mounting Flange 
— TIDN6 | 3in — 1/4in 2 V in 2 9 in 13in | 6 “ein 10 in 5 Y in 2 V. in 5 19е in 2% in — — 
Round Outlet with Mounting Flange à 
1TDN2 2in 1 "in 1 іп 1 іп 13 in 4in 4 $e in 4 Vie in 1 56 іп 3 in 2 in 1% in 1 “ein 
1TDN1 2in 1%in 1 “in 1% in 13 in 4in 4 Ve in 3 ^c in 138in 3 "sin 2 ^in 1 іп 1 віп 
1TDN8 3in 1%in 2 Vs in 2% in 13 in 6 “cin 6 %6 in 5 Vic in 2 Win 5 %e in 4 e in 2% in 2 1946 in 
1TDN7 Sin 1%in 2 іп 2 9^ in 13 in 6 Asin 6 іп 5 ic in 2 Y in 5 19е іп 4 vein 2% in 2 196 іп 
1TDP3 3 16 in 1 "sin 2 Vs in 3 Vs in 13 іп 6 “ein 6 Yin 6 in 2Win 5% in 4 Vie in 2 Ys in 21%6 in 
3FRE9 3 16 in 1 "sin 2 іп 3% in 13 in 6 “ein 6 Yin б уіп 2 уіп 554 in 4 e in 2 Ys in 2 1916 in 


Dayton} 
High-Temperature PSC Blowers, Rectangular Outlet БО 


a Direct replacements for many OEM blowers with same physical footprint = Max. inlet air temp.: 450°F 
a All-position mounting = Max. ambient temp.: 104°F 
= Continuous-duty operation = Motor insulation: Class B 


Externally mounted cooling fan (between motor and blower wheel) keeps motor cooler for a longer service life. 
Durable motor/blower design features ball bearings, cast-aluminum end shield, rolled steel body, and a steel cooling 
fan. Permanent split capacitor motor operates more efficiently than a comparably sized shaded pole motor. Blower 
housing has side mounting tabs and 3-sided mounting flange, except 1TDV1 has no outlet mounting flange. High- 
temperature flat black enamel finish. Excellent for general heating, cooling, ventilating, or component cooling. 


Note: Motor must be positioned in an area where temperature does not exceed 104°F. CFM values shown in the table below are representative 
of catalog specifications within a tolerance of +15%. 


CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown 70°F (In.)| Blower Full Load Blower Thermal Blower | Item 
0.000" 0.100" 0.200" 0.300" 0.400" 0.500" | Voltage Amps Hz Protection Conduit Вох Replaces| No. - 
Rectangular Outlet with No Mounting Flange 
101 9:94 92. 90 |15/А0 052 50/60 Auto - Yes 46723 | 1TDV1 
Rectangular Outlet with Mounting Flange 
. 70 67 65 — 61 $80 - |ПӘ/АС 030 5060 Auto Yes 4C940 |1TDUS - 
129 123 119 112 105 91 115VAC 0.65 50/60 Auto Yes 46941 |1TDV2 
227 210 195 180 162 110 |115VAC 0.58 50/60 Auto Yes 4C942 |1TDV3 
227 210 195 180 162 110 |230VAC 0.37 50/60 Auto Yes — |3FRG3 
310 290 280 260 245 230 |115VAC 0.86 50/60 Auto. Yes 4YJ33 |1TDV4 
Item |Blower Wheel Blower ^ Inlet Outlet Outlet Lead Dimensions 


No. Diameter Wheel Width Dia. Height Width Length; A B C F J K X Y 7 
Rectangular Outlet with No Mounting Flange 


ATDVi| — 49e iW 4% 29w ie ix [T ти E —  —  —  — —_ 

Rectangular Outlet with Mounting Flange 

1TDU9 2 116" 17%" 3% 2W 21/6 13 |596 57 6%" 396 396 3w 2" 2% 1% 

1TDV2 3 1e 2% 3796 299 3%6 139 |596 57 7%" 376 3 1916 3/0" 2" 2% 1% 

1IDV3| 5w SU БИ Зе 3W 17 |84 9V 8% 3Yw ANS B 296 49% У 

FRG3| 5 TW 590 3Ye 3Y 17 |8 97 8% 397 27 2W 
6% 3" 670" 4W 3e 13" [10 0 81/6 396 2 2 1346" 
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HVAC & REFRIGERATION 
Specialty Blowers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Blower with No 
Mounting Flange, 
1TDT5 


Blower with 
Mounting Flange, 
1TDR9 


D 
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OEM Specialty PSC 
and DC Blowers 


a Direct replacements for many OEM 

blowers with same physical footprint 
» All-position mounting 
» Min./max. operating temp. 

range: -20° to 104°F 
= Max. inlet and ambient temp.: 104°F 
Powerful direct-drive blowers with forward- 
curve wheels provide economical air delivery 
for general heating, cooling, ventilating, or 
component cooling. Dynamically balanced 
blowers provide smooth and quiet operation. 
Noise and vibration are held to a minimum 
to maintain cfm at higher static pressures. 
Motors have cast aluminum end shields 
for greater heat dissipation and protec- 
tion, resulting in less downtime and longer 
service life. Gray enamel finish. 
Blowers without outlet flange can use 5TCJ3 
housing support for mounting. 2-speed 
blowers require 1DGZ9 2-speed switch (not 
included; see page 2929). 


Supporte Note: Not for use with speed controllers. 
BI : PREPUNCHED METAL HOUSING SUPPORT 
ower with . 
Mounting Flange, Enables base mounting 1TDT4, 1TDT5, 
1TDR7 1TDT9, 1TDU1, and 1TDU2 for bottom 
horizontal, top horizontal, and upblast 
discharges. 1234"L. Gray finish. Sold in pairs. 
: n Я Blower Blower |OPEN DRIPPROOF MOTOR 
CFM Air Delivery G Static Pressure Shown Blower Full Load Thermal Bearing Conduit Item 
0.000" 0.100" 0.200" 0.300" 0.400" 0.500" | Voltage Phase Amps Hz Protection Type Box _| Replaces No. 
Rectangular Outlet with No Mounting Наш Е 
551 538 510 500 480 450 | 12VDC 1 20 — None Ba Yes | — 3HMJ2 
74 то 70 600 60 ею 1152301 1 275445 50/60 Ашо Вай Yes | 40668  1TDT8 
805 770 780 685 645 605 | 115VAC 1 2.75 50/60 Auto Bal Yes |20946 1TDT4 
965 950 910 850 820 750 115V AC 1 3.50 50/60 ^ Auto Ba Yes 46054 1TDT5 
900 90 940 85 85 775 | ООУ 1 366188 50/60 Ашо Вай Үє | 46880 ТИЛ 
1202 1170 1150 110 1120 1100 (11902 1 730/370 60 Auto ВШ — Yes | 40831 — 1TDU2 
Rectangular Outlet "m ‘mee Flange - TEE Е н = E 27m 4 SEE SG 
358 350 300 280 230V AC 1 0.54 50/60 Ашо Ball Yes 2C917 1TDR8 
458 430 383 338 263 140 | 230VAC 1 0.65 50/60 Auto Ball No | 56507 1TDTi 
463 425 388 338 250 161 115V AC 1 1.28 50/60 Auto Ba No 46448 1TDR9 
485 475 448 425 398 375 115V AC 1 1.35 50/60 Auto Ba Yes E 1TDR7 
549 58% 50 500 480 450 | 115VAC 1 205 5060 Ашо — Bal мев 0458 чтртә 
552 490 462 426 392 358 |27001 10 — — Noe Bal No | — ІШІН! 
= 559 540 525 510 480 450 | 230V AC 1 0.98 5060 Ашо Bal Yes 4C870 1TDT3 
2-Speed Rectangular Outlet with Mounting Flange i i a 
408/203 405/290 370/285 330/260 225/188 150/130| 115VAC 1 1.10/0.85 50/60 Ашо Bal No | 40565 1Т0Т6 
542/409 520/398 510/387 480/375 465/362 450/348 115V AC 1  2.00/1.54 50/60 ^ Auto Bal Yes 40566 1TDT7 
797/549 780/546 730/536 720/532 680/518 640/504) 115V AC 1 3.30/2.20 50/60 Ашо Bal No 50508 1TDT8 
Blower Housing Supports х 
B Prepunched Metal Housing Supports for Nos. 1TDT4, 1TDT5, 1TDT9, 17001, апа 17002 — 5TCJ3 
E (9 Blower Blower Dimensions 
Item | Wheel Wheel Inlet Outlet Outlet Lead 
No. (Diameter Width Dia. Height Width Length A B C D E F J K L M 
Lc егі Outlet yi No Mounting Flange - 
3HMJ2 ИЛ 4\п__5Увїп 4'4in 5%in 13in |10 віп111%6іп 10in 5%віп 11%in 3%in 6%in 5%in біп 5 in 
1Т0Т9 | 87ain 4Viin Тіп 5%sin 6%ein 13in 13 іп 10in 1O%ein 6 Увіп 14%in бі 2VWin  — = = 
17074 | 8 Иіп 4/віп 7in 5%sin 6%in 1Зіп 13%in 10іп 10%віп 6 ”віп 14%in 5%sin 2%in — = = 
А- 1Т0Т5 | 8%in 5%in Тіп 596іп 7%ein 1Зіп 13 іп 10in 119%в6іп 7 еіп 14 іп SVein 2%in — = = 
17001 | 8%in БИ Тіп 5%sin 7 біп 1Зіп 13%in 10in 11 еіп 7”віп 14 йіп Sin 2%in = = = 
170021 8Иіп 5и Тіп 5%sin 7¥%in 1Зіп 13 іп 10іп 11 еіп 7Увіп 1475in 594sin 2%in - — — 
иаи» Outlet with Mounting Flange К DEL Қ 
1ТОВ8 | 6%ein 1 йіп 5%ein 4 іп 31У6іп 1Зіп [107вїп 11%іп 7%in 4in 11 іп 4%cin 5Vein 5%in 4i2in біп 
{TDT | 5 йіп Тіп ren 3%cin 717%6іп 13in |8 іп 10%in 9%in BYein 9%in 3%cin 9%Acin біл 8%sin 4%in 
TTDRO | 5%in  7in 4%sin 3%in 7 Yin 1Зіп 8%віп 10 іп Syon 8 Уеіп 9%іп 3Увіп 9/віп 5іп 81У6іп 4%in 
ТІТОВ? | 6%cin 1%їп 5 віп 4%in 31Увіп 1Зіп |107in 11%іп 7 іп 4/6іп 11 іп 4 віп 5 /віп 5 іп 4%in біп 
1Т0Т2 | 6 Yin 3M%ein 5 еіп 4 йіп 5%in 1Зіп 1076іп111У6іп 9%ein 5%in 11 іп 4 віп 6%in 5%in біп Біп 
3HMJ1| 5 іп  7in 4%віп 3 іп ju in |8 sin 10%in 9¥%ein B%ein 976in 3%in 97in 5in 8 ein 4%in 
1Т0ТЗ | 64in 3%sin 5Увіп 4%in 5%in 1Зіп |107einli Mein 9%ein 5%in 11 йіп 47iein 6%in 5%in біп 5 in 
2- eed Rectangular Outlet with Mounting Fan ELT, месе лыста ғыны ты ae eT ен 
1TDIT6| 5 йіп Тіл 4%віп 3%in iin 13in |8 іп 10%in 9Йіп B%ein 9%їп 3Увіп 97ein bin 81У6іп 4 іп 
1ТІТ7 | 6 Yin 3%віп 5 віп 4 іп ЕДІ 13 іп 107віп111%6іп 8 Mein 5 Увіп 11 Жіп 4%cin 6%in 5 йіп біп 5 in 
1TDT8 | 6%sin 6%їп 5Увіп 4%in 8%sin 13іп |10 віп 1194in 9!4in B%ein 11 біп 3Увіп 9¥%in 5%in 8%in біп 
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HVAC & REFRIGERATION 
Transflow, Low-Profile & Single-Inlet Blowers 


баш 


Transflow and Low-Profile Blowers 


» All-position mounting 

» Continuous-duty operation 

= Min./max. operating temp. range: -20° to 104°F 
= Motor insulation: Class B 

= Automatic thermal protection 

Blowers provide economical air delivery for general 
heating, cooling, ventilating, or component cooling. 
Designed to exhaust or ventilate cabinets, office 
machines, electronic equipment, corn stoves, pellet 
stoves, and fireplace inserts. 


Note: Not for use with speed controllers. 


Transflow—Heavy-duty, shaded-pole motor (perma- 


Low-Profile—Forward curve centrifugal 
blower wheels, mounted in twin scroll housings, 
provide increased airflow at higher pressures. 
Double inlet maximizes airflow efficiency. 

Ball bearings and cast-aluminum end shields 
connect blower to heavy-duty, permanent split 
capacitor Dayton motor. 6 rubber isolators on 
mounting holes reduce vibration and noise. Flat 
black finish; compact design. 17" leads. 


Transflow 
1TDUG 


Low-Profile 
1TDU7 


Wheel Wheel Overall | Static Pressure Shown | Blower Full Load It 
nent split capacitor on 3HMK2) features an oversized Wheel Wheel Overa alic Pressure Shown | Blower Full Loa em 
stack to enhance cooling and product life. Durable metal Diameter Diameter Width | 0.000" 0.100" П.207 | Voltage Amps Н: REM Нерасеѕ Мо. 
ing- i à i 2Vsin 27ein 7 Wein| 77 64 40 |115VAC 050 60 3130 | 4C743 | 17003 
cooling-fan blade. Extruded aluminum, 1-pc. housing Sesin 27in 7 Wein| 78 64 40 230VAC 028 50/60 3100 | — | 3FRF3 
keeps blower wheel and motor properly aligned— 2%іп 2%іп 1iYein| 105 87 63 115/АС 0.55 60 2736 40744 | 1TDUA 
reduces vibration. Permanently lubricated sleeve 2 25 in 2 % іп 10 И in| 104 87 63 230/ E 0.30 50/60 2730 E ЗАРА 
А А 2%іп 2%in 14%in| 150 135 98 115/АС 0з 60 2/80 | 40/45 | 17005 
bearings on motor (3HMK2 has permanently lubricated = —2%in 234i 17йп 201 487  — 11jVAG 0.90 60. 2670 | 4YJ30 | 1TDUG 
SELLE IEEE EE ы И ЫЗ ы 8 
motor hum transmission into equipment. 13" leads. ТЕГШЕ ЕЕЕ i 
HMK? features open dripproof motor enclosure. 2%in 2%in 14%іп! 127 119 105 |115VAC 0.39 50/60 3200 | 4C825 | 1TDU7 
3 ИНВ aac 21%6in 2'Wsin 14%in | 222 212 198 | 115VAC 0.60 50/00 2750 | 4C826 | 1TDUB 
ysin 2'Wsin 14%in | 262 212 198 |230VAC 0.28 50/60 2880 | — | 3FRF8 


шы 


Single-Inlet Forward-Curve ia CW Rotation Shown 
H 5ZCN7 
Belt-Drive Blowers 
= Housing can be rotated to any of 4 R 
standard discharge positions EA 
= Max. inlet air temp.: 150°F | 
= Max. ambient temp.: 104°F 
Single inlet for quiet, efficient performance in general і 
ventilation, exhausting, air conditioning, and industrial air- i 
moving applications. Precision, balanced, forward-curved Y 
steel wheels. Die-stamped steel housing. Single-phase 
motors have automatic reset thermal protection. Drive CW Rotation Shown 
package components are packed separately. THR35 
Wheel (in.) Dimensions (in.) 
Dia. Width) A B c D E F G H K L M R S T X Y Z 
1074 4% |150 14% 796 1/6 1096 9175 9% 8% 84 6% 16% 6 n 3% lVe Ж Ye V 
1% 67е |1772 16% 8 1/6 11% 10% 11% 10% 10% 8% 18 8 М 3% iVe Ув e V 
174 6 [20% 19% 9/76 1/6 1276 12/6 11% 10% 1134 8% 1% 8й n 3% 1/6 Ve Ye V 
15/6 9 |2496 22% 10% 1/5 151): 14% 1575 14% 14 12% 25 9/7 1 276176 0 Me Y 
17196 13 |29/6 26% 12% s 18% 1876 19% 18% 16196 16% 30 18% 1 3% 1/6 Ye "Ve % 
22% 100 |3976 35% 15's % 27% 2296 21 20% 2217s 17% 40% 15% 1% 3% 1% % 2% YA 
CW ROTATION - CCW ROTATION - CW ROTATION FROM | CCW ROTATION FROM 
COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** | COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** | DRIVE END WITHOUT | DRIVE END WITHOUT 
Open Dripproof, | Open Dripproof, | Open Dripproof, | Open Dripproof, | DRIVE PACKAGE** DRIVE PACKAGE** 
1-Phase Motor 3-Phase Motor 1-Phase Motor 3-Phase Motor 
Wheel 115/230V, 60 Hz | 230/460V, 60 Hz | 115/230V, 60 Hz | 230/460V, 60 Hz 
Dia. CFM Air Delivery @ RPM Shown Blower Motor Item Item Item Item Item Item 
(in.) | 0.125" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000" | RPM HP No. No. No. No. No. No. 
9/0 870 60 - — 925 0.25 7HR35 7HR22 7HR59 7HR80 
1410 1,020 830 630 — 1,030 0.3333 7HR36 7HR23 7HR60 7HR81 
10% 1,230 1,180 1,000 830 650 1,150 0.5 THR13 THR24 7HR61 7HR82 5ZCN7 5ZCP7 
1,480 1,420 1,280 1,150 1,000 1350 075 THR14 THR25 THR62 7HR83 
1,600 1,530 1,420 1,280 1,180 1,450 1 1НВ15 THR26 7HR63 7HR84 
1430 1310 1040 — — 850 0.5 7HR37 7HR27 7HR64 THR85 
411% | 1820 1,720 1,500 1250 930 1050 075 7HR16 7HR28 7HR65 7HR86 BZCN8 BZCP8 
2,060 1,970 1,810 1,610 1,390 1,175 1 THR17 1НВ29 THR66 7HR87 
2,380 2,320 2,170 2,020 1,830 1,350 15 7HR18 7HR30 7HR67 7HR88 
1,730 1,84 1,005  — - 650 0.5 7HR38 7HR31 7HR68 7HR89 
2,050 1,910 1,524 1,050  — 750 0.75 7HR19 7HR32 7HR69 7HR90 
12% 2350 2240 1950 1570 1,10 | 850 1 THR20 THR33 7HR70 7HR91 5ZCN9 5ZCP3 
2,750 2,600 2,400 2,120 1,780 970 15 7HR21 7HR34 7HR71 7HR92 
3,280 2,780 1,9900 — - 540 0.75 7HR39 7HR47 7HR72 THR93 
15 vg 3640 3,330 2520 1620 — 590 1 7HR40 7HR48 7HR73 7HR94 BZCPO BZCP4 
4140 3840 3230 2420 1,820 665 15 THR41 1НВ49 THR74 7HR95 
4,700 4,290 3,880 3,230 2,520 740 2 THR42 7HR50 THR75 7HR96 
4440 4,000 2,300 — — 470 1 7HR43 7HR51 7HR76 7HR97 
ipu 5180 4800 3,810 10500 -- 535 15 7HR44 7HR52 7HR77 7HR98 BZCP1 BZCP5 
10 5800 5,460 4,560 3,210 1,060 590 2 THR45 7HR53 7HR78 7HR99 
6,680 6,370 5,710 4,780 3,360 670 3 — 7HR54 — 7HT00 
7,680 7,070 5,500 3540 — 390 2 7HR46 7HR55 7HR79 7HTO1 
8,80 8380 7220 5450  — 445 3 — 7HR56 — 7HT02 
22% 15600 10200 9600 8430 7,170 | 530 5 = 7HR57 = 7HT03 5ZCP2 SZCP6 
12,100 11,550 11,000 10,300 9,600 600 7.5 — 7HR58 — 18704 
** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the performance listed. 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. == 
Furnace Blowers Details on page A1. 


Assembled Unassembled 


Housing 
Supports 


Direct-Drive Double Inlet Full- and ?,-Width Forward-Curve Blowers келе и" 


Blower Housing Supports 


= Blower wheel is reinforced to ensure optimal performance and trouble-free service 1XSX7 5TCJ2 
» Discharge can be rotated in four 90? increments TAURG & ТАУ STCJS 
i n -dri j i Item Housin Housin Housin Discharge Discharge 
Units replace most direct drive blowers with the same horsepower ratings Mo: H (in) W (in. Dyin) Height (in) Width (in) 
= Max. inlet/ambient temp.: 104°F AER ener -— SERE XY 
Used in new and replacement installations for heating, air conditioning, and ventilation systems. E — seh аит айып. аот ат 
2 i i ini IXJX9 | i5Yin 12%sin i5in 10 A in TT To in 
Heavy gauge steel blower housings have a galvanized steel finish, except assembled models have UE Tin Te ein ds ап dosi 
a gray enamel finish. Steel wheels have corrosion-resistant finish. ЧУЈУ | 17 еіп 4Vein 16 Ye in 11% in 13 Vic in 
14/2 | 20Yiin 13Ywin 99ein | 3956in 12 івіп 
UNASSEMBLED ТАМА | 208 in 13%іп 19%ein [13% in — —12 ein 
Units include housing support with resilient pads, adjustable motor mounting bracket with hard- ЯНА tin йып tein НШ ЕШ 
ware, and assembly instructions. Bracket for 97" units adjusts to fit blower motors 3%" to 6%" 5NRCo | t7%in 10%іп 16 іп 11 %in 10% in 
5! inite adi А 134." tn REAM 5NRC6 | t7%in 13in 16%in | 11 %in 13 in 
long. Bracket for 10%" units adjusts to fit blower motors З 1316" to 6%" long. 
BLOWER BLOWER 
Wheel m | Full WITH MOTOR WITHOUT MOTOR 
Wheel | Width CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Motor Motor Volts Load | Нет Item 
E гіп) .300".400" .500" .600" .700" .800" .900" 1.000"1.100"1.200"1.250"1.300"1.400" 1.500" 1.600"1.700"Speed RPM HP @60Hz Amps| Мо. No. 
semble! 
734. 1009 1005 1001 929 838 692 1 1070 % 115 37 | 1XJX7 — 
1457 1340 1319 1301 1230 1117 715 1 986 4 115 49 | 1XJX8 - 
9i in 1638 1610 1545 1457 1358 1225 1050 1085 
976 1516 1496 1437 1373 1320 1139 926 4 1040 „ 85 вә | dXX _ 
1368 1310 1280 1256 1185 1052 826 937 : 
1132 1101 1083 1046 1012 896 813 ] 858 
ОЖ n m us ү: 
TUw # # # # % 454 1458 1393 1208 925 841 4 gg P^ 15 890) 1xm = 
tin 1327 1279 1162 1049 846 622 946 
2016 1864 1704 1399 1217 1171 1100 
1925 1776 1589 1255 1184 1122 1080 
10%) # # #  * # % 4745 1636 1430 1209 1128 10/4 ^ — — — | ^ 1050 ^ 115 90) Tuv E 
1587 1474 1345 1152 1110 880 1027 
2701 2591 2522 2373 2231 2057 1851 1097 
BOR 9 # # 0480 2400 2373 2218 2084 1910 1696| 3 1070 1 115 153 | 1XJY3 — 
tain | 9% 2248 2170 2143 2032 1890 1685 1498 1038 
2553 2591 2465 2316 2149 1957 4446 1086 
Яя # — # # # 0% # # 2472 2400 2401 2282 2116 1925 15.5 | 3 1062 1 2082307269 1XJY4 — 
2255 2170 2204 2078 1959 1707 1039 
Unassembled 
# 1245 1225 1200 1150 1105 1040 1 1050 34 115 123] ТНІБІ 5NRC3 
#750 #725 #615 со) 560 
? # # 615 580 400 Es 4 1050 % 115 65 | 7HL52 5NRC3 
535 480 340 _ 
# #1035 #980 #945 ооу 790 
6%|# % # # 845 83 815 735 7" ^" 4 1075 % 115 4.0 | 7HL53 5NRC3 
760 750 705 610 
Me de TA E Ш а 
1 
# # # 4499 1170 1140 1095 900 TRE 4 1075 % 115 63 | 7HL54 5NRC3 
# 2% 1080 1030 950 650 
9% in 1335 1325 1300 1260 1195 1 1050 й 115 123 | THL55 5NRC4 
# #1060 1090 920 785 
# # # #845 925 910 915 860 350 4 1075 % 115 4.0 | 7HL56 5NRC4 
835 735 870 730 — 
"ELE 
эми |ж £ # 1395 1410 1345 1460 1200 875 — 5 7 4 1075 % 115 63 | 7HL57 5NRC4 
1280 4200 1135 | 
4 а 1700 1625 1515 1435 
Ж в 1575 1535 1200 1555 1480 1275 4 105 % 115 87 | 7HL58 SNRCA 
1480 1440 
1430 1380 1270 1075 — 
# # # # # 845 830 815 960 850 7 895 780 705 7, 4975 % 115 120| 7HLS9 5NRC5 
715 700 670 770 — 
#1375# 134041235 # „ 05 700 
8 Яя # # # 1930 1180 1085 1150 7 1205 7 — —  — | 4 1075 % 115 63 | THL60 5NRC5 
1090 1010 930 — _ 
# 1695# 1660% 1605# 1570% 1520 1715 4460 
# # # 9 1500 1485 1440 1400 1365 1340 1207 — — | 4 1075 % 115 87 | 7HL61 5NRC5 
1320 1305 1255 1200 1155 -- 
10196 in Ж # #890 f| f ор 830 710 
? # # # 955 940 880 805 690 o — — — —|4 105 % 115 40 | 7HL62 5NRC6 
655 605 515 800 — 
* 314354 141541340 1440 905 
# # # # # 1350 1300 1250 1040 "7 995 4 1075 % 115 8&7 | T7HL63 5NRC6 


1170 1105 960 820 
3 #  # 2200 2060 1925 
2020 2005 1905 1865 1790 1650 1555 
# f —— f {745 1735 1710 1675 1590 1135 — 4 dO 3. Ti. S£ [| PLGA SNRCG 
1565 1555 1530 1460 1245 975 
? #  # 2200 2060 1925 
1094 in Po Ж Ж ap ДАНЫ: IMS 1002 1790. 1030, 1559 4 1075 ^34 208-2304.8/14| 7HL65 5NRC6 
1565 1555 1530 1460 1245 975 


# WARNING: Motor overload will result if blower is operated at static pressures below performance shown. 


2976 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ETL! 


10% 


HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Commercial & Industrial Blowers 


Double Inlet Full- and 
3/,-Width Forward Curve 
Belt-Drive Blowers 


= Max. blower operating temp.: 150°F 

= Max. motor operating temp.: 104°F 

= Discharge can be rotated in four 90° increments 

Prelubricated, sealed ball bearings with rubber isolators and dynamically 
balanced forward curved wheel. Precision-ground shafting with both keyways 
and flats for a wide range of drives and HP. A variable-pitch motor sheave is 
provided when ordered, complete with drive package for speed adjustment. 
Die-stamped steel housing with mounting supports. Mounting hardware and 
isolation grommets included. Blowers include a motor mounting bracket built 
for 11^ HP maximum. 1/6- to 11⁄2-HP motor and drives for bottom horizontal 


discharge packed separately, when ordered complete. Longer or shorter belt may 2. Brive Packaas 
be required for other discharge positions. 2- to 5-HP motors are floor mount only. Shown Assanbiad Shown Assembled 


COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 
Totally Totally 
Open Dripproof, Enclosed (Open Dripproof| Enclosed 
1-Phase Motor | 1-Phase Motor|3-Phase Motor | 3-Phase Motor) WITHOUT DRIVE 


Wheel 5 SEM Ait Delivery 115/230V | 115/230V | 230/460 | 230/460V PACKAGE** 
Wheel | Width Housing Housing Housing Disch. Disch. айс Fressure shown Blower Motor Item Item Item Item Item 
Dia. | (in.) | H(in.) М (іп.) D (in.) H М 0.25" 0.5" 0.625" 0.75" 1.00" 1.25", RPM НР No. No. No. No. No. 
6/9 96 4196 | 6%6 9%6 | 1090 690 ИД 7HL79 7,1396 - 7HL80 
16 1946 9915 1416|66 996 # 1,365 1190 — — — 917 % 7Н181 7.1397 7HL82 71398 
1616 9 76 141% | 6%6 996 # 1,590 1,425 1250 — — 990 VA 7Н183 7.1399 7Н184 7J400 5NRC7 
16168 9%6 14 19/6 | 651 9 316 # 1,920 1,750 1,625 1,330 — | 1,106 % 7HL85 74401 7Н186 14402 
1616 991 141% | 691 996 # 2,190 2,055 1,935 1,665 1,350! 1,212 1 7Н187 7.403 7HL88 14404 
16 1916 9915 14 1946 | 6%6 9996 # 2,535 2,430 2,335 2,105 1,870! 1,358 1% 7HL89 — 7HL90 74405 
6% | 14795 9% 12% | був 9 е | 1040 706 V3 THL91 — — — 
1476 9316 12% |696 9316 | 1040 706 Уд — 74406 — — 
14 #6 996 12% | 659: 9% # 1200 — — — — 897 ^ 7Н192 7.407 7HL93 73408 
104" 149.6 9%6 12% | 696 9316 # 1,565 1450 — — — |104 % 7HL94 74409 7HL95 14410 5NRC8 
14 6 996 12% |696 9% # # 1,780 1,690 — -- |1182 % 7HL96 74411 7Н197 14412 
14%6 9316 12% | 6516 9316 # # # 2,020 1,850 1,250) 1,324 1 7HL98 74413 7Н199 74414 
14%6 996 12% | 6%6 9%6 # # 2,300 2,225 2,120 2,000| 1,458 1% 7HNOO — 7HNO1 71415 
16:54 11 1/16 14 1 | 6%6 11 1916 1550 700 ў 7HNO2 71416 — 7HNO3 
16 1946 11 1346 14546 | 6946 11 176 # 2,070 1,920 1,800 — — 959 LA 7HNO4 71417 7HNO5 74418 
9346 16 1946 11 1346 14 1% | 6946 11 176 £ 2,420 2,310 2,170 — -- | 1,068 % 7HNO6 71419 7HNO7 14420 5NRC9 
16 1946 11 1346 141% | 6946 11946] # 2,620 2,570 2,460 2,220 — | 1,150 1 7HNO8 74421 7HNO9 14422 
16 1946 11 1346 14 1% | 6 %6 11 136 # 3,050 2,980 2,940 2,730 2,540 | 1,300 1% 7HN10 — THN11 14423 
16:94 11 1316 141У6 | 6 916 11 1316 # 3,320 3,280 3,220 3,100 2,910| 1,406 2 7HN12 74424 7HN13 14425 
18 176 10% 16%: 7 10% 1250 565 TA THN14 1426 — THN15 
18:734 10% 16946 7 10% | 1530 625 % 7HN16 73427 7HN17 14428 
181% 10% 1696 7 10%| # 1,940 1,650 1210 — — 833 Ya 7HN18 74429 7HN19 71430 
798 | 18 116 10% 16946 7 109)! # 2,280 2,050 1,80 — — 907 КД 7HN20 74431 7HN21 71432 5NRDO 
18 146 10% 16916 7 10%) # 2,670 2,470 2,280 1,750 — 1,00 1 7HN22 74433 7HN23 74434 
181%6 10% 16946 7 10%) # 3,050 2,940 2,745 2,350 1,820, 1,100 1% 7HN24 — 7HN25 71435 
Tw 181% 10% 1696 7. 10%) # 3,440 3,330 3,180 2,850 2,440! 1,200 2 7HN26 14436 7HN27 71437 
18 176 13% 16% т 13% | 1230 534 ИЛ THN28 71438 — THN29 
18'1%6 13% 1691 7 13%) 1650 593 ^ 7HN30 74439 7HN31 14440 
18 176 13% 16946 7 13%) # 2,050 1600 — — — 795 2 7HN32 7.4441 7HN33 14442 
10% | 181%; 13% 16946 7 13%| # 2450 2050 1620 — = 857 34 7HN34 73443 7HN35 74444 5NRD1 
181%6 13% 16946 7 13%) # # # 2,700 1,980 — | 1,000 1 7HN36 74445 7HN37 71446 
18 16 13% 1691 7 13%) # # # 3,300 2,740 1,980 | 1,100 1% 7HN38 — 7HN39 14441 
181376 13% 16946 7 130) # # # # 3,390 2,840| 1,2200 2 7HN40 74448 7HN41 71449 
217756 127 19% | 8% 12%) 1790 470 1 THN42 73450 7HN43 73451 
211%6 12% 19% | 8% 12%) 2350 547 Vv 7HN44 14452 7HN45 74453 
21146 12% 19% | 8% 12!4| # 2,800 2,520 2,150 — — 706 % 7HN46 71454 7HN47 74455 
9/6 |211/6 12% 19% | 8% 1214| # 3,060 2,790 2,450 — — 734 1 7HN48 74456 7HN49 71457 5NRD2 
21 106 12% 19% | 8% 12%) # 3,710 3,480 3,250 2,600 — 826 1% 7HN50 — 7HN51 74458 
211%6 12% 193% | 8% 12%) # # 4,200 3,980 3,580 3,000, 930 2 7HN52 74459 7HN53 7J460 
1294 21 106 124 19% | 8% 12 4| # 4880 4,720 4,540 4,180 3,750! 1012 3 — — 7HN54 7J461 
21% 15% 19% | 8% 15% 2100 455 15 7HN55 73462 7HN56 72463 
21146 15% 19% | 8% 15% | 2750 535 V 7HN57 74464 7HN58 7J465 
211%6 15% 19% | 8% 15%) # 3,100 2400 — — — 656 % 7HN59 7J466 7HN60 7J467 
12/6| 2116s 15% 19% | 8% 15%| # 3,590 3,180 2,440 — — 711 1 7HN61 74468 7HN62 71469 5NRD3 
21146 15% 19% | 8% 15%| # # # 4,080 2,950 — 826 1% 7HN63 — 7HN64 74470 
21106 15% 19% | 8% 15%| # # # 4,550 3,800 3,350) 888 2 7HN65 74471 THN66 71472 
211/6 15% 19% | 8% 15%) # # # 5,270 4,920 4,550! 1,000 3 — — 7HN67 71413 
25% 14 176 22 Ve | 91/6 14 176) 2790 402 ў 7HN68 71474 7HN69 73475 
25% 141%6 221/6 |9196 14 1146 3420 451 % 7HN70 71476 7HN71 74477 
1015 25% 141И6 22 1/6 |9 1/6 141%6 # 4,080 3,500 2,480 — — 577 1 7HN72 71478 7HN73 71419 5NRD4 
16| 25% 14146 22 176 |916 141% # # 4600 4170 — — 647 1% THN74 — 7HN75 74480 
2534 141%6 22196 |9 1/16 1416| # # 5,100 4770 3400 — 684 2 7HN76 74481 7HN77 71482 
15747 2594 14146 22 1/6 |9 1/6 141/6 # # # # # 5400) 837 3 — — 7HN78 74483 
25% 18% 22176 |96 18% | 3300 402 % THN79 7J484 7HN80 75485 
25% 18% 221/6 91/6 185% | 3980 443 КД 7HN81 14486 7HN82 74487 
14% 25% 18% 221/6 |91/6 18%) # 3,950 — — — — 523 1 7HN83 75488 7HN84 71489 5NRD5 
8! 95% 185% 221706 |91716 18%) # # 4800 4100 — — 613 1% 7HN85 — 7HN86 7.1490 
25% 18% 221/5 91/6 18%) # # # 5,500 4080 — 684 2 7HN87 74491 7HN88 71492 
2534 18% 221/6 |91/6 18% # # # # # 5,800 806 3 — — 7HN89 74493 
301/6 17% 27 11% 17% | 4320 360 y 7HN90 73494 7HN91 75495 
30'%s 17% 27 11% 17% | 5400 3,180 — — — — 412 1 7HN92 71496 7HN93 71497 
12% 30!Ve 17% 27 1134 17%) # 5,900 5,180 3,680 — — 500 1% 7HN94 — 7HN95 71498 5NRD6 
301/6 17% 27 11% 1798 | # # # 6180 — — 571 2 7HN96 7.499 7HN97 7J500 
301/6 17% 27 1194 1798| # # # # 7,100 5,500, 631 3 — — 7HN98 71501 
174g 30176 17% 27 11% 1798 | # # # 9,200 8,400 7,150, 703 5 — — 7HN99 71502 
30776 212 27 11% 21% | 4350 331 ЕЛ ТНР00 71503 ТНР01 74504 
301/6 21% 27 114 21%) # 3400 — — — — 412 1 7НР02 7J505 7HP03 71506 
17% 301/6 21% 27 11% 21%) # 5470 — — — — 451 1» THP04 — T7HP05 74507 5NRD7 
301/6 21% 27 1194 2178| # # # 6900 — — 556 2 7НР06 71508 7НР07 71509 
301/6 21% 27 1134 21%) # # # # 7,100 5,410, 620 3 — — 7НР08 71510 
301/6 21% 27 1194 21%) # # # # # 8,05, 703 5 — — 7HP09 7J511 


# WARNING: Motor overload will result if blower is operated at static pressure below performance shown. ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain 


the performance listed. 
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HVAC & REFRIGERATION 
In-Line Duct Blowers 


In-Line Duct Blowers 


a Aluminum backward-inclined, nonoverloading 
centrifugal wheel design 

= Mount horizontally or vertically 

= Max. ambient temp.: 104°F 

Designed for indoor clean air applications includ- 

ing intake, exhaust, return, or makeup air systems in 

industrial or commercial buildings. Collars simplify duct 

connections. Panels on each side provide quick access 


Direct-Drive 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Belt-Drive—Bearing cover and 
motor cover provide longer service 
life. Drive package components 
packed separately. 

= Max. inlet air temp.: 160°F 

= Pillow block bearings 


i Dimensions (in. Inlet 
to internal fan components. ілбіс Ао Б ШТ (in) FG bia (in) 
Direct-Drive—Units are speed controllable. 2RB86, Direct-Drive 
10387, and 10C388 have 3-speed motor. Units are S mW. [|t бту т — — — | ве 
preassembled. 2RB87 17 2T tae T — — — | 8W 
. 5ТСК9, 5TCLO,20UD16| 19° 21 15/6 1 = =  — | 9% 
20UD15 to 20UD17 feature electronically commutated 57611, 200017 22. ee T T к = Im 
|. Belt-Drive (EC) motor on the blowers, providing up to 60% energy Belt-Drive : : 
savings. Potentiometer dial on motor allows speed 5TOL3, STCL4 17% 217 1D dw i179» 13" 13И] 7% 
trol down to 80%. Optional Speed Control Kit 43Y140 UEM EA AA MEE ТА e Та ГА 
Contro 0 64/7. Ори р E 100389 21W 2T 177€ ive 20 17 13W| 9" 
(sold on page 2955) allows you to manually adjust a ӘДЕ, 100331 Tm Tm T T 20, iA IE nz 
fan's speed from a remote location and mounts to a wall SAVE $179 391—272 Т — 30 20 18" 1 1477 
using a 2x4 junction box. 5AV82 387 34 3477 A 307 i 20" 16 nA 
= Max. inlet air temp.: 104°F 5AV84 46 38 41%" 1 35 И 22 18 | 20% 
- = Include NEMA 1 junction box BLOWER WITH MOTOR 
: : : ‘ Sones @ 115V, 1-Phase EC Motor, 115V, 1-Phase 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower 0.125" Motor Item Motor Item 
Dia. (in.) | 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.625" 0.750" 1.000" 1.250" RPM  SPG5ft.4| НР No. HP No. 
Direct Drive 
225 104 1050 3.6 
312 244 140 1300 54 Vio hp 106387 — - 
394 342 280 201 1550 73 
369 188 1050 3.9 
519 397 245 1300 54 Vio hp 106388 - - 
" 654 564 457 334 1550 7.5 
353 900 2.8 — — 
475 275 1050 4.5 
660 523 352 1300 6.7 V6 hp 2RB86 Y% hp 20UD15 
830 720 604 462 276 - - - 1550 93 
948 850 751 641 507 352 - - 1725 11.0 - - 
1403 1350 1292 1227 1156 1078 831 - 1725 12.4 Ya hp 2RB87 — — 
894 766 587 900 4.6 zm — 
1080 976 858 707 1050 6.1 — — 
194 1189 1094 992 873 692 - - - 1140 72 УБ hp 5TCLO 
1383 1298 1214 1122 1018 893 - - 1300 8.7 - - Y2 hp 20UD16 
1679 1607 1536 1466 1393 1313 1122 - 1550 11.5 - - 
1883 1818 1754 1692 1628 1562 1416 1239 1725 144 VA 5TCK8 
1487 1317 1033 860 6.2 - = 
| 2061 1942 1818 1666 1446 1121 — — 1140 10.5 Y hp 5TCL1 % hp 20UD17 
14% 2870 2790 2703 2614 2524 2429 2188 1809 1550 16.5 — Em 
2061 1942 1818 1666 1446 1121 — - 1140 10.5 Tah stel 
16%" 3194 3061 2922 2773 2587 2388 1808 = 1140 13.4 ane 
COMPLETE WITH 
DRIVE PACKAGE** WITHOUT 
size” Т?З | 208-230/A60V | PACKAGE 
ЕКЕ Р .125" - PACKAGE** 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Blower Motor Max. SP@ Item Item Item 
us (in) 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.625" 0.750" 1.000" 1.250" 1.500" 1.75" | RPM НР BHP} 5. # №. No. No. 
elt-Drive 
404 383 358 331 302 272 211 141 - - 190 Ир 026 191 7K438 - 
451 432 411 387 362 335 283 225 161 - 2174 һр 0.35 21 7K439 — 5TCL3 
520 502 486 466 446 424 378 332 285 229 | 2480 һр 0.52 25 7K440 7K441 
tin 964 913 857 796 728 651 433 — - - 1692 “hp 026 16.0 7K442 - 
1074 1029 980 927 871 809 660 — — - 1868 һр 035 17,6 7K443 - 
1236 1199 1157 1114 1068 1021 913 784 632 - 2131 һр 0.52 21 7K444 7K445 5TCL4 
1432 1399 1366 1300 1292 1253 1170 1077 980 849 | 2450 %hp 0.79 25 7K446 7K447 
1580 1550 1521 1480 1455 1421 1349 1272 1188 1099 | 2693  1hp 105 28 7K448 tt | 7K449 
1405 135: 1298 1247 1187 1110 939 — — — 1777 һр 035 166 | 7M7TO - 
пп | 1623 1577 1530 1484 1439 1396 — 1262 1119 - - 2009 һр 052 198 | 7М7Т1 7M7T4 2RB89 
1871 1830 1790 1749 1708 1668 1591 1472 1358 1197 | 2323 %hp 0.79 23 7M7T2 7M7T5 
2066 2020 1993 1956 1919 1882 1810 1734 1626 1522 | 2556 1һр 105 26 7M7T3 tt | 7M7T6 
11% 1265 1207 1149 1088 1003 917 1609 hp 026 154 | 7M7R9 = 
1650 1562 1460 1326 1168 955 12922 һр 026 118 71627 - 
1842 1758 1677 1573 1449 1306 1427 һр 035 13.6 11628 tt - 
iavin | 2121 2045 1978 1903 1815 1708 1461 1087 - - 1627 һр 052 15.8 11829 11630 106389 
2456 2398 2392 2274 211 2138 1960 1753 1480 - 1872  $4hp 0.79 20 11631 +t | 7J632 
2708 2661 258 2543 2490 2432 2294 2125 1935 1698 | 2057  1hp 105 23 74633 tf 171634 
3106 3069 3020 2965 2917 2871 2771 2653 2507 2351 | 2351 1%hp 157 30 72635 i | 171636 
1362 1185 860 800 “hp 0.11 6.3 7H454 7H468 
1927 1810 1681 1538 1311 1076 vhp 026 10.7 | 7H455 7H469 
2142 2039 1927 1807 1667 1463 1185 һр 035 124 7H456 7H470 
m 2476 2392 2207 2197 2095 1979 1636 - - - 1356 һр 052 142 | 7H457 7H471 5AV78 
2858 2787 2708 2626 2539 2449 2253 1964 1447 - 1553  34hp 0.79 162 7A0H7 7A0H8 
3159 3094 3028 2953 2878 2798 2635 2451 2177 1752 | 1709  1hp 105 182 | 7A0H9 {{ | 7A0J0 
3633 3576 3520 3461 3395 3330 3193 3050 2894 2705 | 1956 1%hp 1.57 24 7A0J1 ЕКТІ 
4009 3958 2007 3856 3800 3741 3622 3494 3365 3225 | 2153  2hp 210 30 7A0)3 t| 7A0J4 
2373 2200 2015 1759 8/3 hp 026 8.8 7A0J5 - 
2643 2504 2339 2150 1893 962 һр 035 9,9 7A0J6 - 
3061 2944 2812 2665 2504 2301 1101 һр 052 124 | 7H458 7H472 
16in 3538 3436 3333 3212 3087 2946 2611 2071 - - 1260 hp 0.78 15.5 | 7H459 7H473 5AV79 
4503 4422 4341 4250 4178 4079 3880 3656 3389 3055 | 1588 1%hp 1.56 22 7A0J7 +t | 7A0J8 
3911 3818 3725 3628 3515 3402 3146 2815 2311 - 1387  1hp 1.04 180 | 7H460 idi | 7H474 
4973 4899 4825 4751 4677 4603 4425 4240 4037 3802 | 1748  2hp 208 28 7A0J9 +t | 7AQKO 
5/713 5648 5584 5510 5454 5390 5260 5103 4946 4774 | 2001  3hp 312 40 — 7A0K1 


* Performance certified is for installation type B: free inlet, ducted outlet. T Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). # The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) іп a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type B: 
free inlet hemispherical fan sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the performance listed. tł 115/208-230V. 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) In-Line Duct Blowers 


_ Рау юп 5 
In-Line Duct Blowers ЕЕ = 


COMPLETE WITH 
DRIVE PACKAGE** WITHOUT 
Sones @ | 1-Phase Motor | 3-Phase Motor | DRIVE 
0.125" 115/230V | 208-230/460V | PACKAGE** 


Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower Motor Мах. SP Ө Item Item Item 
Dia.(in.) | 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.625" 0.750" 1.000" 1.250" 1.500" 1.75" ВРМ НР BHPt 5 ft.# No. No. No. 
Belt-Drive (Cont.) 
3315 3018 2670 2042 660 Ys hp 0.34 TLZ 7A0K8 — 
3867 3624 3348 3036 2572 756 Vs hp 0.52 127 7A0K9 TAOLO 
4484 4285 4061 3812 3544 3239 865 34 hp 0.79 141 7H464 7H478 
20 in 4972 4796 4598 4391 4159 3916 3203 — — — 952 1hp 1.04 15.7 7Н465 11 7H479 5AV81 
5741 5587 5430 5253 5075 4874 4452 3878 — — 1090 1%hp 1.57 19.1 79466 tt 7H480 
6350 6210 6070 5920 5758 5597 5233 4836 4316 — 1200 2hp 2.09 22 79467 11 7H481 
7303 7181 7059 6936 6806 6665 6383 6063 5738 5363 1373 3 hp 3.12 27 — 7A0L1 i 
24 5269 4833 4351 3685 569 Ye hp 0.51 12.3 TAOL2 — 5AV82 
5269 4833 4351 3685 569 Y hp 0.51 12.3 — TAOL3 
6132 5768 5372 4946 4394 651 34 hp 0.78 14.3 ТА014 7А015 
6816 6498 6156 5782 5386 4884 717 1hp 1.04 16.2 7A0L6 tt 7А017 
24 in 7935 7680 7384 7086 6761 6425 5604 — — — 826 1%hp 1.59 19.5 7A0L8 tt TAOL9 
8720 8488 8231 7960 7681 7384 6756 5889 — — 903 2hp 2.09 22 79575 11 7H482 
10,048 9845 9643 9409 9173 8936 8421 7881 7219 6268 1034 3 hp 3.14 28 — 7H483 
11,973 11,802 11,631 11,460 11,270 11,070 10,671 10,245 9804 9345 1225 5 hp 5.20 41 _ — 7H484 БАУ84 
7693 7033 6181 4827 449 ¥% hp 0.78 12.2 7AOMO 7A0M1 
8598 7982 7332 6450 4898 494 1hp 1.04 147 7А0М2 11 | 7A0M3 
10,022 9469 8956 8363 7611 6662 566 1% hp 1.57 17.2 7А0М4 tt 7A0M5 
30 in 11,129 10,636 10,150 9676 9119 8418 623 2hp 2.09 19.3 7A0M6 11 | 7A0M7 
12,862 12,446 12,004 11,588 11,186 10,703: 9547 7803 — — 713 3 hp 3.13 23 — 7H485 
15,380 15,041 14,680 14,307 13,943 13,604 12,860 11,957 10,839 9309 845 5hp 5.23 27 — 7H486 
17,693 17,396 17,099 16,776 16,450 16,124 15526 14888 14171 13,273 967 7 Ve hp 7.85 33 — 7H487 
Belt-Drive, High-Pressure Е Я я ЖЕ EK - x mn 
14 1417 1340 1252 1155 1039 1318 Va hp 0.26 13.0 75647 — 
1650 1591 1527 1452 1373 1284 1062 — — — 1455 "в hp 0.35 14.8 74648 tt — 
1898 1847 1794 1737 1671 1601 1449 1256 — — 1660 Vb hp 0.52 17.5 14649 7J650 
14 іп 2195 2152 2106 2060 2011 1958 1836 1706 1553 1370 1908 34 hp 0.79 21 74651 tt 11652 106391 
2422 2383 2342 2301 2259 2213 2111 2001 1882 1744 2098 1һр 1.05 25 7653 11 11654 
2780 2746 2711 2676 2639 2603 2525 2437 2339 2244 2399 17 һр 1.57 30 74655 11 7,656 
3070 3038 3007 2976 2943 2910 2843 2771 2691 2601 2643 2 hp 2.10 33 74657 tt 7.1658 
1938 1834 1713 1563 1377 1117 1012 Ya hp 0.26 8.3 7.1659 - 
2159 2067 1963 1847 1706 1537 1117 v hp 0.35 9.5 74660 tt — 
2487 2408 2327 2232 2133 2015 1724 1295 — == 1275 v2 hp 0.52 11.9 7J661 7,662 
16 in 2879 2812 2741 2671 2588 2504 2307 2059 1734 — 1465 34 hp 0.79 15.3 74663 tt 7.1664 106392 
3178 3118 3055 2991 2925 2849 2694 2503 2275 2002 1611 1һр 1.05 18.6 74665 tt 7.1666 
3651 3600 3546 3490 3435 3379 3250 3117 2956 2776 1843 1'^hp 1.57 26 74667 tt 11668 


4030 3983 3936 3886 3835 3784 3680 3560 3439 3295 2029 2һр 210 30 7J669 11 | 7J670 
4618 4577 4536 4495 4451 4407 4318 4229 4125 4019 2319 З hp 3.18 38 = 7J671 


* Performance certified is for installation type B: free inlet, ducted outlet. T Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). The sound ratings shown are loudness values in fan sones at 5 ft. (1.5m) in a hemispherical free field calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for installation type B: 
free inlet hemispherical fan sone levels. ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the performance listed. tł 115/208-230V. 

x 3F532 


D EL mcd Shown with 


Centrifugal In-Line Belt-Drive optional 
Duct Blowers and Filters 


= Ball bearing motors are rated for continuous duty 

» Filter section has quick-access, washable 1"-thick aluminum mesh filter panel 

= All-position mount (shaft horizontal only) 

= Max. inlet/ambient air temp.: 140°F 

The internal air mover is a quiet, forward-curved, ball bearing, double inlet blower. Access panel allows 
convenient motor and drive installation and servicing from either side. 2" internal fiberglass insulation helps 
isolate noise and overcome condensation on cabinet when used in cooling applications. Use indoors with 
clean air heating, cooling, and ventilating systems. Up to 25% blower speed and cfm reduction using variable 
pitch motor sheaves when ordered with motor and drives. Drive package components are packed separately. 


COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 


1-Ph, 3-Ph, WITHOUT DRIVE | WITHOUT CABINET 
Wheel r " : 115/230V Motor | 230/460V Motor PACKAGE** | OR DRIVE PACKAGE** 
Dia. а CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown. „ |Blower Motor Sones @ Item Item Item Item 
(in.) 0.125 0.250 0.375 0.500 0.625 0.750 1.00 ВРМ НР 0.125" SP No. No. No. No. 
T1385 — 1225 — 825 6900 Ир 52 7Н715 7H737 
| 1575 — 1455 1,250 71 Ур 67 7H716 7H738 
10/4in| 550 175 160 1,900 900 = — | 878 hp 87 79717 79739 3F532 410516 
2115 2035 1945 1835 1650 1400 — |1008 һр 117 | ТНПВ 7H740 
1725 1540 975 625 “Иір 74 79719 78741 
.| 1885 — 1715 1250 667 hp 84 7H720 7H742 
Twin 2100 2045 1855 1495 — = — | 759 hp 112 7H721 7H743 3F533 410522 
2515 2400 2260 2080 1750 850 — | 863 %hp 147 | — T7HI22 | тни 
3725 3465 2160 45i %hp 9 7H728 7H750 
4425 4240 3960 2700 — = — | 528 tho 123 7H729 7H751 
‚| 4945 4790 4600 4270 2,865 980 — | 586 1%hp 152 7H730 7H752 
Вип _ — _ 480 465 4080 1660 — | 614 19; = 7H731 7H753 3F535 410525 
5470 5,335 5175 4970 4620 3250 — | 645 2hp 184 = 7H754 
= = — 5295 5080 4600 1160 | 6/0 2hp  — = 7H755 
5500 4780 3,320 384 1р 96 7H732 | 7Н156 
6515 5960 5220 380 — = — | 443 1%hp 13.8 7H733 7H757 
18%in| 7,320 6850 6285 5530 4135 — — | 491 2hp 174 = 7H758 3F536 41N526 
8515 8120 7685 7485 6525 553 — | 563 3hp 23 = 7H759 
10,000 9680 9325 8950 8520 8025 6550 | 654 5һр 30 = 7H760 


** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the performance listed. 
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Industrial Blowers Details on page A1. 
Е А А Dayton 
Single-Inlet Forward Curve Direct-Drive Blowers Беу 
» Housing can be rotated to 8 Provide high-volume ventilation when High-Volume—Great for medium 
discharge positions in each rotation duct systems are required. Motor packed pressures; combine characteristics of 
» Welded steel construction separately when ordered with blower. high-volume and high-pressure blowers. 
» Gray baked-on epoxy finish Note: Review OSHA codes. OSHA complying 16-ga. steel housing with welded, airtight 
= Max. inlet air temp.: 180°F guards are required where fan blades are exposed joints. Heavy steel wheel. All motors are 
= Max. ambient temp.: 104°F and within reach of personnel. rigid mounted. 
Wheel Wheel Wheel Inlet | Outlet Outlet INLET GUARD | OUTLET GUARD | REPLACEMENT BLOWER WHEEL 
Dia. Width Bore Dia. | Height Width H w D Item Item Item 
(in.) (in.) (in. ) іп.) (in.) (in.) fin. А fin. ) (in. ) No. No. No. 
6%ein 2%in іп біп 798i 4М1п Біп 4in Tin 2RXL4 2RXP6 45J453 
7Ain 3%in Фіп Bin | 8'/4in 5%in | 16in 15in 14іп 2RXL5 2RXP7 45J454 
Jn 4%in п  9in 10%іп 6 іп | 18in 1б6іп 1Біп 2RXL6 2RXP8 45J455 
10%іп 5%in %п  10in 11Йіп 8in | 21in 1біп 17in 2RXL7 2RXP9 27839 
Blower With 10%іп 5%in Жіп 10іп | 11Xiin 8in | 21in 1біп  17in 2RXL7 2RXP9 45457 
Motor High Volume . Е р 4 
in 4%in %in Jin |10%іп 6 іп | (in iin 15 2RXL6 2RXP8 45J458 
10%іп 4п іп  10in |1134in 5%in | 21in 16їп  17in 2RXL7 — 45459 
BLOWER WITH MOTOR BLOWER 
Open Dripproof, Totally Enclosed Fan-| Open Dripproof, Totally Enclosed Fan- WITHOUT 
Wheel "- , 115/230V Cooled, 115/230V 230/460/, 3-Phase Cooled, 230/460V, 3-Phase © MOTOR 
Dia. CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower Motor dBA@ | Item Item Item Item Item 
in.) 0.000" 0.125" 0.250" 0.500" 0.750" 1.250" RPM НР 5Feett| Мо. No. No. No. No. 
6 9 іп 595 сіп 560 сіт 515сіт 420 сіт 300 сіт — 1,725 АРМ %hp 53dBA| 70037 7 ТАР74 ТАР79 - 16791 
7% in| 985 сіт 920 сіт 870сіт 765сіт 655сіт 360cfm 11,725 RPM V^ hp 57dBA| 76038 7 ТАР75 ТАР80 TAP83 10792 
Jin 11,005 сіп 968 сіт 930 сіт 850 сіт 773 сіп 480 сїт 1,725 RPM % hp 58 ВА | 70039 7 ТАР76 ТАР81 ТАР84 20889 
Jin 1,180 сіт 1,160 сіт 1,125 сїт 1,035 сїт 855 сіп — — — 1,140 RPM 4 hp 56 dBA = ТАРТ7 ТАР82 ТАР85 20938 * 
{0% in't.510 сїт 1,450 сїт 1,400 сїт 1,290 сїт 1,200 сїт 1,000 cfm 1.725 RPM 34 hp 63 dBA | 70453 ТАРТ8 76454 ТАР86 20890 
10 % in2,060 сїт 1,970 сїт 1,870 cfm 1,710 сїт 1,500 cfm 1,020 cfm1,140 RPM %hp 61dBA| 76648 = 76649 ТАР87 2939 * 
BLOWER WITH MOTOR 
Open Dripproof, Totally Enclosed BLOWER 
Open Dripproof, Totally Enclosed Fan- | 230/460/, Fan-Cooled, 208- WITHOUT 
Wheel 115/230V | Cooled, 115/230V 3-PHASE 230/460V, 3-PHASE MOTOR 
Dia. CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower Motor dBA@ Item Item Item Item Item 
(in. 1.500" 1.750" 2.000" 2.250" 2.500" 2.750" RPM HP 5Feetf No. No. No. No. No. 
High Volume 
9in 11,390 сіт 1,250 cfm 1,050 cfm — — — 11,705 АРМ thp 58dBA| 10408 ТАР88 76567 ТАР90 46118 
10 % in 1,848 cfm 1,735 cfm 1,610 cfm 1,457 cfm 1,288 cfm 1,047 cfm 1,725 RPM 1% hp 63 ВА — 7C409 7AP89 70568 ТАР91 46119 


# 115V only. f Values shown аге estimated sound pressure levels. * Blower 26938 and 20939 supplied with 3CC03 rubber motor mount for extra-quiet operation. 


Dayton} 
Single-Inlet Forward E 
Curve Belt-Drive Blowers 


= Heavy-gauge steel construction Adjustable top motor mount moves from top to rear High volume at low velocity. Note: Review 


» Continuous duty mounting. Easily altered to required discharge position Shipped in bottom hori- OSHA codes. OSHA 
= Gray baked-on epoxy finish by drilling new motor mounting holes, rotating blower zontal discharge position. 1. 
= Max. inlet air temp.: 180°F housing on base, and bolting in position. Motor is resil- Drive package components fan blades are 

= Max. ambient temp.: 104°F ient-mounted and automatic reset thermal-protected. packed separately. exposed and within 


reach of personnel. 


Wheel INLET GUARD| OUTLET GUARD | SHAFT & BEARING KIT 
та (in) ron NT ) A ) tei (n) Vii f.) (m (im. (in) (in) Item Item Item 
В Dia. (in. in Dia. (in.) Dia. (іп.) Height (in.) Width (in.) (іп.) (in.) (in No. No. | No. 
Biowor Without Sin 4Vin | sin Win — 6/4 ji7initinioin  2RXL6 2RXP8 45470 
Drive Package O%in 5 Ain | Yin ‘ck in tt al in 8in 9ini2ini8in  2RXL7 2RXP9 45J471 
12 V» in è win Yin 13 Vin 13 Ain 956in 27 іп 15 in 22 in 2RXL9 2RXR1 454469 


COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 


Open Dripproof,| Totally Enclosed WITHOUT 
115/230V — |Fan-Cooled, 115/230V| DRIVE PACKAGE** 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower Motor dBA 9 Bearing Item Item Item 
Dia. (in.) | 0.125" 0.250" 0.375" 0.500" 0.750" 1.000" RPM HP. 5 Feet Type No. No. No. 
9 in 1100 1000 890 800 475 сіт — 11,000 АРМ hp 46 dBA all 76651 ТАР92 20887 
10% in 1690 1600 1480 1370 — 1,140 cfm — f 000 RPM? hp 51 dBA Ball 70652 TAP93 26888 
12 іп # # # 2100 1, 080 cfm 1,60 cfm | 875 RPM — hp 56 dBA Ball 16653 ТАР94 26800 


# WARNING: Motor overload will result if blower is operated at static pressure below performance shown. T Values shown are estimated sound pressure levels. 
** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the performance listed. 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Industrial Blowers 


Single-Inlet Forward Curve Quiet Design Belt-Drive Blowers 


» Sturdy arc-welded Extra-quiet, efficient blowers provide high volume performance. Adjustable to 8 standard 
housing and frame positions. Ball bearings. Dynamically balanced, clockwise rotating steel wheel. V-belt drive 

= Gray baked-on epoxy finish with weatherproof drive cover included. Drive package components packed separately. 

» Max. inlet air temp.: 250°F Models with a wheel diameter of 101", 13%" and 16%" are available on Grainger.com®. 


H . о 
= Max. ambient temp.: 104°F Note: Review OSHA Codes. OSHA complying guards are required when fan blades are exposed and within 


reach of personnel. 
INLET GUARD | OUTLET GUARD | SHAFT & BEARING KIT 


Wheel Shaft Inlet Discharge (іп.) H ИЛ D Item Item Item 
Dia. (in.) Dia. (in.) Dia. (in.) Н Ш UM ina (in.) No. No. No. 
TA in Yuin 8in 8%in 5 іп 8in 13%іп 241/6іп 2RXL5 2RXP7 455491 
gin in 9in 10%іп 672in| 18% in 14 іп 26 Vein 2RXL6 2RXP8 453492 
12 Vain Tin 13 Vain 13 йіп 9% in 27 in 30 in 22 in 2RXL9 2RXR1 45J466 
15in 19е in 16 Yin 16 Йіп11 іп) 30іп 34 in 27 in 2RXN1 2RXR2 45,467 
18 in 1 Vie in 19%іп 19 іп 14 Yin) 37in 40 in 32 in 2RXN2 2RXR3 45J468 
20 in 19 in 21 іп 21 %in 15 іп) 40 іп 34 “іп 42 1Увіп 2RXN6 2RXR6 451493 
22 Vain 13віп 237 іп 24іп 17%їп| 44in 44 in 38 in 2RXN3 2RXR4 455472 
24 V» in {sin 26 іп 26 Йіп19 “in| 48in 46 in 43 in 2RXN4 2RXR5 45J473 
COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE* * 
3-Phase, 3-Phase, 
115/230V, 230/460V, 115/230V, 230/460V, WITHOUT 
60 Hz, Open | 60 Hz, Open | 60 Hz, Totally | 60 Hz, Totally DRIVE 
Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown в Dripproof Dripproof Enclosed Enclosed ER 
ia. em 
(in) 0.250" 0.500" 1.000". 1250" 1.500" 2.000" 2.500" 3.000" | ower Motor dBA | Пет ІШ ІНІ т No. 
750 637 1,359 Иһр 53 7AG82 7AG83 7HP13 THP14 
862 763 476 1518 “hp 55 7AG84 7AG85 THP15 THP16 
7% in|} 1006 918 727 582 1,725 hp 58 7AG86 7AG87 ТНР17 THP18 ЗАХЕВ 
1147 1068 909 816 696 -- — — 1,932 %hp 61 7AG88 7AG89 7HP19 THP20 
# 1190 1,045 969 883 562 — — 2,103 1hp 62 7HP21 THP23 ТНР22 7НР24 
1112 954 1116 һр 55 7AG90 7AG91 7HP25 THP26 
1177 1025 1166 һр 58 7AG92 7AG93 7HP27 THP28 
9in 1382 1244 955 651 1,3827 %hp 61 7AG94 7AG95 THP29 THP30 ЗАХЕ9 
1540 1408 1,160 1,006 689 — — — 1,451 1hp 63 7A696 7А697 7HP31 THP32 
# # # # 1,559 1,338 842 = 1,870 1%hp 64 THP33 THP35 7HP34 THP36 
1735 1490 690 vhp 51 70488 70491 THP37 THP38 
2045 1770 783 һр 51 70489 70492 THP39 THP40 
# 2260 1,700 920 yhp 57 76490 70493 THP41 THP42 
12 “in # # 2,190 1,900 1,375 == — — 1,029 1hp 62 70888 70889 THP43 THP44 20797 
# # # # 2,250 — — — 1172 1%hp 67 THP45 THP46 7HP47 THP48 
# # # # # # 2,440 = 1,372 2hp 68 THP49 ТНР50 ТНР51 7НР52 
# # # # # # 2,660 2,060 1,457 3 hp 69 THP53 THP54 THP55 THP56 
2645 2200 557 Yehp 59 70494 70497 THP57 THP58 
# 2830 645 yhp 62 70495 70505 THP59 THP60 
# 3460 2,720 1,870 743 1 hp 67 70496 70506 THP61 THP62 
15 in # # 3,300 2,875 2,050 — 5 — 814 1%hp 69 76890 70891 THP63 THP64 20798 
# # # # 3,300 2,410 — — 943 2 hp 73 THP65 THP67 THP66 THP68 
# # # # 4,050 3,584 2,560 — 1,054 3 hp 75 THP69 THP70 — THP72 
f _# # # # # 4,525 4,100 1,256 5 hp 77 7НР7: 1 7HP74 1 7HP75 THP76 
3780 3255 477 yhp 56 70507 70510 THP77 THP78 
# 3980 2,880 542 1 hp 62 70892 70894 THP79 THP80 
18 Vain # 4665 3,690 608 1%hp 66 70508 70511 THP81 THP82 20799 
# # 4,890 4,410 3,635 = d = 699 2 hp 71 16509 70512 THP83 THP84 
# # 5,420 5,050 4,560 — m == 745 3 hp 72 70893 70895 THP85 THP86 
# # # # 6,324 5,525 3,798 — 908 5 hp 74 THP87 1 7HP88 7HP89 THP90 
4482 3546 396 1hp 64 7AG98 7AG99 7HP91 THP92 
5508 4796 464 1%hp 67 ТАНОО ТАН01 7HP93 7НР94 
20 in 6039 5390 500 2 hp 69 7AH02 ТАН03 7HP95 THP96 3AXF1 
6911 6334 5,009 560 3 hp 71 ТАН04 ТАН05 7HP97 THP98 
8254 7155 6,743 6,158 5,405 — — — 654 5 hp 74 7AH06 1 7AH07 THP99 t 7HROO 
ҰЗ # # # # # 7,560 5,558 871 7%hp 78 — 7HR02 7HRO1 1|  7HR03 
5900 4410 356 1hp 61 70708 70711 7HRO4 7HRO7 
# 6030 412 1%һр 62 70896 70898 — 7HRO8 
22 Ain # 7235 5,290 458 2hp 64 10709 16712 7HROS 7HRO9 3009 
# # 7,720 6,660 4,800 = — — 553 3 hp 72 16710 70713 7HRO6 7K295 
# # 9,050 8,100 7,350 — — — 602 5 hp 74 — 70899 — 7K296 
# # # # # # # 7,350 803 7%hp 77 — 7K297 — 7K298 
7820 6623 349 17р 56 70714 70717 7K299 7K301 
# 8210 4,485 398 2 hp 58 16900 76901 7K308 7K309 
24 vin # # 8,280 6,555 462 3 hp 64 16715 16718 7K300 7K302 36010 
# # 11,050 9,800 9,300 = Е = 544 5hp 68 7K303 1 76719 7K304 1 7K307 
# # 12,500 11,730 11,000 = — = 590 7%hp 71 7K305 1 7C902 7K306 1 TK310 
# # # # # 11,170 7,608 = 653 10hp 73 — 7K311 — 7K312 


# WARNING: Motor overload will result if blower is operated at static pressure below performance shown. * Values shown are estimated sound pressure levels. 
** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the performance listed. } 230 volt only. 


А А 5202 
34"! and 1" Shafts and Bearings for Belt-Drive Blowers 
Item 
Description Dayton BI 5NRC7 to AICS: SMAD TO 5NRD7. No. 
P d B ayton Blowers , , 
Blower Shaft, % in Dia. x 20 in L, Max. SUDUA, SUDUS, SVZU1, 4719610 4TL99, 41М01 and 4TMO7 5VZU2 


НР % hp, Max. RPM 1,000 RPM without Keyways and Standard Belt Drive Blowers 


"nni Н Dayton Blowers 526РО, bZCP1, 5ZCP2, 5ZCP6, 5ZCP7, 5ZCP8, 
HP TD. Mat Tn Dla. uns Мас 5NAC7, 5NRC8, 5NRCS, 5NRDO, SUDUA, 50005, 51201, 5NRD1 ^ BVZUS 
Ы ` Ы Through 5NRD7 Without Keyways and Standard Belt Drive Blowers 

Bearing Kit, Self Aligning, Max. HP % hp, Мах. 

RPM 1,000 RPM, Includes Locking Collar and Belt Drive Furnace Blowers 50204 
Rubber Isolator, Thrust washer, Pkg. Qty. 2 

Bearing Kit, Self Aligning, Max. HP Т hp, Мах. 

RPM 1,000 RPM, Includes Locking Collar and Belt Drive Furnace Blowers 50205 
Rubber Isolator, Thrust washer, Pkg. Qty. 2 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 2981 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. 
Industrial Blowers Details on page A1. 


i Daytoni 
а A Backward Incline 
ypa. | Belt-Drive Blowers 
4 HOLES : и 
= Nonoverloading, dynamically balanced wheels 
a Sizes 101^" to 24^" feature flat blade wheel; 
| Sizes 27" to 36%" have airfoil wheel 
31/2» xia E >| [5/8 = Both wheel styles provide full Class 1 performance range 
» Welded steel housing 


» Gray baked-on epoxy finish 

= Max. inlet air temp.: 250°F 

= Max. ambient temp.: 104°F 

» Pillow block ball bearings 

Motor cannot be overloaded at any given rpm and horsepower regardless of 
static pressure applied to the system. Clockwise rotation viewed from drive 
side. Blowers are shipped in bottom horizontal discharge position and can be 
changed in the field to 7 additional standard discharge positions. Sizes 101^" 
to 20" have variable-pitch sheaves; larger sizes have fixed sheave drive. 
Include weatherproof drive cover. Drive packages are packed separately. 


Note: Review OSHA Codes. OSHA complying guards are required when fan blades are exposed 
and within reach of personnel. 


The A weighted sound ratings shown have been calculated per AMCA Standard 301. Values 
shown for blowers are for (inlet Lwi) sound levels for: Installation Type B: free inlet, ducted 
outlet. Ratings do not include the effects of duct end correction. 


INLET OUTLET REPLACEMENT REPLACEMENT 


Wheel Dimensions (in.) GUARD | GUARD SHAFT & BEARING КІТ BLOWER WHEEL 
Dia. Item Item Item Item 
ПА! А B C D E F H J K L M N P 0 В S T X Y No. No. No. No. 
OR [127€ 13 11 8 14W 10 TA 069; 947 8Ув 1975 O6 127 $ i 207 17 147 He" | 2RXN5 2RXP9 45J486 — 
1214" 116% 13%" 13%" 9% 13%" 14%" 10% 85 11% 10/7 237€ 6% 1374" 1174" 1234 257 20" 17  W' | 2RXL9 2RXR1 45,490 - 
15" |19W 157" 16W' 1197 1577 17%” 12% 10% 14V& 12% 26% 77" 16V& 13%" 14% 27% 22 1776 V» | 2ВХМІ 2RXR2 45476 = 
18% [237 17 1954" 14И 17W' 215 15" 129€ 17% 14% 30% 9% 1999 1594 1814" 3338" 25" 2174" 7" | 2RXN2 2RXR3 45J477 — 
20 | 25" 17r 217" 157€ 1r 2399 16% 1394 18%! 1597 317? 10 217» 17% 20%" 36/4 25 23/7 Y» | 2RXN6 2RXR6 45J474 27840 
24V |30/ 1677 267" 19/7 16%” 23% 20% 1676" 23 19% 33% 1194 26% 217" 247" 4276 26 279; Y» | 2RXN4 2RXR5 451475 - 
27 | 33 167" 297 21/7 167" 267" 22W 1877 25W 21/7 34% 12% 207 23И 26%" 47" 26 30%" У" | 2RXN7 2RXR7 45J481 — 
30' |367" 167" 3294 23%" 167" 29% 2499 207" 28% 2396 36 1394" 32%" 26 2834" 51% 27" 3394 У" | 2RXN8 2RXR8 453482 = 
36%" |43W 2138" 39И 287" 21% 36%" 30 24% 34% 28" 437" 167" 39 3l 33%" 6394 30% 4278" 76" | 2RXN9 2RXR9 45J483 — 
COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE* * 
115/230V 230/460V 115/230V 230/460V 


60 Hz, 1-Phase 60 Hz, 3-Phase| 60 Hz, 1-Phase | 60 Hz, 3-Phase WITHOUT DRIVE 
Open Dripproof Open Dripproof Totally Enclosed | Totally Enclosed © PACKAGE** 


Wheel CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Blower Motor Max dBA Item Item Item Item Item 
Dia. (in.) | 0.500" 1.000" — 2.000" 3.000" 4.000" 5.000" | RPM HP BHP @5ft No. No. No No No. 
1,140 948 1865 1/4һр 0.25 һр 62 7H123 79150 1K332 7K333 
1,282 1,126 2150 1/3 һр 0.33hp 64 7H124 7H151 7K334 7K335 
1,506 1,383 1,005 — — — 2350 1/2hp 0.5hp 67 1H125 7H152 7K337 7K336 
10 1^ in 1,750 1,649 1,389 — — — 2685  3/Ahp 0.75hp 69 7H126 7H153 7K339 7K338 30716 + 
1,944 1,856 1,642 1,333 — — 2955 1hp 1.0hp 72 7H127 7H154 7K341 7K340 
2,250 2,175 2,006 1,795 1,513 — 3385 1.5hp 15hp 75 7H128 7H155 7K343 7K342 
1,670 1,272 | 3515 2hp 1.99hp 75 — 7K344 7K347 7K345 
1,670 1,2272 | 3515  2hp 1.99hp 75 7K346 — — — 
1,628 1,313 1485 1/3 һр 0.33 һр 61 79129 79156 7349 7K348 
1,932 1,693 1700 1/2hp 0.49hp 64 7H130 7H157 7K350 7K351 
2,274 2,081 1,503 — — — 1950 3/Ahp 0.75hp 67 7H131 7H158 7K353 7K352 
12 іп 2,536 2,367 1,944 — — — 2145  1hp O.99hp 68 7H132 7H159 7K355 7K354 46333 
2,947 2,803 2,476 2,020 - - 2455 1.5hp 1.49hp 72 7H133 7H160 1К356 7K357 
3,275 3,145 2,864 2,525 1,950 — 2705  2hp 199hp 73 7H134 7H161 7K358 7K359 
1,888 | 2965  3hp 299hp 75 7K360 7K361 — 7K362 
2,938 2,567 1430 3/4 һр 0.75hp 66 7H135 7H162 7K363 7K364 
3,302 2,980 1575  1hp 1.0һр 68 7H136 7H163 7K365 7K366 
15 in 3,854 3,583 2,939 — — — 1800 15hp 15hp 71 7H137 7H164 7K367 7K368 36073 
4,289 4,048 3,506 2,720 — — 1980 2hp 20hp 73 7H138 7H165 7K369 7K370 
4,969 4,762 4,317 3,799 3,057 — 2265  3hp 2.99hp 76 — 7H166 — TK371 
3,840 2,880 | 2450  5hp 5.0һр 79 — 1К372 - 7K373 
4,131 3,595 1160 1һр 10һр 65 7H140 7H167 7K374 7K375 
4,846 4,408 1325 15hp 1.5һр 68 7H141 7H168 7K376 7K377 
18 Yin 5,418 5,035 4,092 — — — 1460 2hp 20hp 69 7H142 7H169 7K378 7K379 36074 
6,293 5,972 5,235 4,224 — — 1670 3hp 30hp 73 — 7H170 — 7K380 
7,565 7,305 6,731 6,075 5,317 — 19800 5hp 50hp 76 — 7H171 — 7K381 
5,306 4,727 1130 1.5 һр 1.49hp 68 79145 79172 7К382 7K383 
5,917 5,421 3,933 — — — 1240 2hp 1.97hp 69 7H146 7H173 7K384 7K385 
20in 6,923 6,520 5,495 3,600 — — 1425 3hp 299hp 72 — 7H174 — 7K386 36048 
8,338 8,017 7,272 6,314 — — 1690 5hp 499hp 75 — 7H175 — 7K387 
9,262 8,977 8,339 7,574 — — 1865 7.5 һр 6.64hp 78 — 7H176 — 7K388 
7,581 6,705 8/0  2hp 1.97hp 67 79177 79178 70389 7K390 
8,871 8,175 5,990 — — — 995 3hp 2.96hp 70 — 7H179 — 7K391 
24 %іп | 10,735 10,190 8,844 6,408 — — 1180  5hp 492hp 74 — 7H180 — 7K392 36049 
12,419 11,961 10,910 9,535 7,262 — 1350 7.5 һр 7.37hp 76 — 7H181 — 7K393 
13,745 13,336 12,430 11,340 — — 1485  10hp 9.82hp 80 — 7H182 — 7K394 
7,681 6,864 855 2hp 1.999hp 67 — TH183 — 7K395 
9,017 8,327 6,696 — — — 980 3hp 3.0hp 70 — 7H184 — 7K396 
27 in 10,903 10,329 9,106 7,575 — — 1160  5hp 498hp 74 — 7H185 — 7K397 30109 
12,006 12,106 11,076 9,935 8,514 — 1325 7.5hp 742hp 77 — 7H186 — 7K398 
14,089 13,639 12,725 11,757 10,670 — 1470 10hp 100hp 79 — 7H187 — 7K399 
10,228 9,298 6,869 — — — 820 3hp 2.96hp 69 — 7H188 — 7K400 
30 in 12474 11,712 10,039 17,608 — — 975 бір 50hp 73 — 7H189 — 7K401 36110 
14,468 13,807 12,425 10,820 8272 — 1115 7.5hp 749hp 76 — 7H190 — 7К402 
16,020 15,414 14,188 12,843 11,374 8,789 1225  10hp 9.93hp 78 - 7H191 — 7К403 
15,826 14511 11,278 — — — 700 5ір 494hp 73 — 7H192 — 7K404 
18,430 17,299 14,816 11,186 — — 800 7.5hp 7.37hp 76 — 7H193 — 7K405 
36 “іп | 20,614 19,599 17,457 14,881 — — 885  10hp 9.97hp 78 — 7H194 — 7K406 3C111 
23,794 22907 21,091 19,110 16,852 — 1010  15hp 14.84hp 81 — 7H195 — 7K407 
16,852 | 1083  20hp 19.84hp 81 — 7K408 — 7K409 


* Performance shown is for installation Type B: free inlet, ducted outlet. Power ratings (BHP) do not include drive losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the performance listed. t 30716 has no inlet side support and has only 4 mounting holes. 
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HVAC & REFRIGERATION 
Industrial Blowers 


High-Pressure Radial Blade 
Belt-Drive Industrial Blowers 


= Housing can be rotated to 8 discharge positions in each rotation 

= 1274" blower handles stringy material, grain, sawdust, granular 
material, and particle-laden air of nonexplosive gases 

= 155%" to 36^" blowers handle grain, sawdust, granular 
material, and particle-laden air of nonexplosive gases 

= Max. inlet air temp.: 250°F; increases to 
450? with optional heat slinger 

= Max. ambient temp.: 104°F 

Units are built for CW rotation and bottom horizontal discharge, but 

can easily be converted to CCW rotation by removing and remounting 


in 


Note: Review OSHA Codes. OSHA complying guards 
are required when fan blades are exposed and 
within reach of personnel. 


WARNING: Ductwork required to prevent motor 
overload. 


3C108 


Optional Heat Slinger—Split-type 
aluminum slinger mounts on blower shaft 
between housing and bearing. Cools 
bearing, allowing blower to handle inlet air 
temps. up to 450?F. When used with heat 


housing opposite of standard. With weatherproof drive covers. Heavy- Shield between motor and housing, blower 4c791 
gauge, continuous arc welded steel construction with gray baked-on Сап handle inlet temperatures up їо 500°F. RECOMMENDED FLOOR- 
epoxy finish. Blowers have 6 mounting points. | REPLACEMENT REPLACEMENT | OPTIONAL MOUNT VIBRATION ISOLATORS, 
WHEEL SHAFT & BEARING KIT| HEAT SLINGER Mason Industries, 6 REQUIRED 
Wheel Shaft Housing Discharge Inlet | Item Item Item Item 
Dia, a. (in. .) Dia. (in.) ^ H(in) W (in.) L (in.) H fin. .) М (іп!) Она. (іп.) | No. No. | No. No. 
Я {Asin 19 %6in біп 19 Жіп _ біп Thin | 27843 45484 | 46784 46875 
Т 5$ in 1 віп 24 % in 7 Vin 23 JA in 9 in тіп gnin | 27В41 454478 | 46184 40955 
19 “іп 1 віп 293 in 9 Vin 28 96 in fin 9 Vin Tin | 227845 454479 | 46790 40876 
229&in disin 25 Йіп 10%іп 33 Zein 13in 10%п 13 in | 22842 45J480 | — 46191 7 46876 
26%in isn 40%і |12 іп 39 % in 15 in 12 Жіп 15 Ain | 45J485 | 40792 4C961 
29 % in 1 Ts in 46 Жіп 13 % in 44 sin 17 in 137 in T7 Min | = 454494 | 40792 40988 
33 in 2 Asin 51 Жіп 15 ¥% in 49 Vis in 19 in 15% in 1941 | — 45J495 | . ADKK9 40988 
п  2/si  56%in 17 п 2iin п iin | = 451496 |  4DKLi | 46988 
COMPLETE WITH 
DRIVE PACKAGE* * 
Totally WITHOUT 
Wheel e . Dripproof Motor | Enclosed Motor | DRIVE PACKAGE** 
Dia. CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower Motor dBA@ Volts Item Item Item 
іп) | 4" 5" 6" Fi 8" 9" 10" 11" 12" 13" RPM HP  5Ft.T 60Hz Phase| No. No. No. 
1455 1290 1090 840 515 3,160 3 hp 78 230/460 3 70240 70279 
# # 1340 1145 915 625 = == = = 3,390 3 hp 79 230/460 3 70241 16280 
12A in # 1740 1610 1455 1290 1080 840 515 = = 3,685 5hp 82 230/460 3 10242 76281 36539 
# 1795 1660 1525 1360 1165 955 675 = = 3,750 5hp 82 230/460 3 70243 70282 
# # 1780 1650 1505 1330 1135 910 620 — 3,870 5 hp 84 230/460 3 70244 70313 
# 1725 1430 960 2. 275 3 hp 78 230/460 3 16245 70314 
2290 2050 1810 1540 1120 2,460 5 hp 79 230/460 3 70246 16319 
# 2330 2115 1890 1630 1250 = = = = 2,625 5hp 81 230/460 3 70247 16321 
15%іп 2880 2665 2450 2250 2040 1795 1485 - = 2,815 7.5hp 83 230/460 3 70248 70322 30106 
# 2850 2630 2425 2230 2015 1765 1420 = = 2920 7.5hp 84 230/460 3 70249 70325 
# # 2845 2645 2460 2260 2060 1810 1470 = 3,045 10 hp 87 230/460 3 70250 = 
# # # 2900 2720 2540 2360 2160 1930 1615 3,180 10 һр 89 230/460 3 70251 — 
# # # # # 2795 2600 2435 2245 = 3,335 10 hp 90 230/460 3 70252 — 
3345 2985 2620 2190 1490 1990 Т.5һр 81 230/460 3 16253 70329 
# 3430 3115 2765 2360 1735 = — == — 2,125  7.5hp 82 230/460 3 70257 70331 
4235 3900 3575 3260 2940 2560 2020 — = 2,270 10 hp 84 230/460 3 10260 16333 
19 іп # # 3840 3545 3245 2910 2515 1920 — — 2,350 10 hp 85 230/460 3 70261 70334 30107 
# 4420 4195 3900 3610 3315 3005 2605 2030 = 2,460 15 hp 89 230/460 3 70262 = 
# # # 4360 4075 3805 3530 3230 2875 2400 2,590 15 һр 90 230/460 3 70263 = 
# LANE: # 4380 4190 3935 3675 3395 3047 | 2,15  15hp 91 230/40 3 70264 — 
# 4730 4260 3780 31/0 21900 — = — — {780 10hp 83 230/460 3 710265 76342 
5750 5270 4810 4360 3855 3270 2315 к= = — 1,880 15 hp 85 230/460 3 70266 == 
22 5& in # 5840 5390 4985 4550 4080 3535 2665 == — 1,985 15 hp 87 230/460 3 70267 70344 30108 
6700 6300 5910 5500 5100 4685 4240 3705 2955 = 2,090 20 hp 91 230/460 3 70268 = 
# # 6200 6050 5665 5270 4900 4475 3985 3260 2,185 20 hp 92 230/460 3 70269 ens 
| # # # # 5970 5585 5215 4835 4400 3885 2,250 — 20hp 93 230/460 3 10270 == 
6925 6260 5635 4955 4135 1,540 15 hp 85 230/460 3 70271 70351 
# # 6435 5830 5200 4385 3145 — = = 1,630 15 hp 87 230/460 3 70272 70352 
# 7570 6980 6350 5840 5175 4370 = = 11700 20 hp 88 230/460 3 70273 16359 
26 Vs in # 8200 7755 7185 6660 6080 5490 4735 3600 — 1,795 25 hp 92 230/460 3 70274 70363 30540 
# # 8110 7660 7130 6605 6065 5415 4580 1,860 25 hp 93 230/460 3 70275 70364 
# # # # 7630 7105 6600 6045 5415 4400 1,900 25 hp 94 230/460 3 70276 70369 
# # # # # 7420 6890 6380 5790 5040 1,950 25 hp 95 230/460 3 70277 70386 
6131 5123 1,130 15 hp 88 230/460 3 ТАН43 == 
7492 6586 5669 4522 1,242 20 һр 90 230/460 3 ТАН47 == 
# 7612 6762 5894 4760 1,325 15 һр 89 230/460 3 ТАН45 к=з 
9114 8298 7483 6665 5802 1,382 25 hp 92 230/460 3 ТАН51 - 
29 54 in # # 8353 7582 6800 5956 = == = =a 1,453 20 hp 91 230/460 3 7AH49 — 3AXF2 
10,243 9480 8719 7960 7198 6407 5365 = = 1483  30hp 94 230/460 3 ТАН55 — 
# # # # 8592 7883 7159 6352 1,592 25hp 93 230/460 3 ТАН53 — 
12,543 11,870 11,200 10,534 9870 9205 8541 7867 7156 6242 1,696 40һр 95 230/460 3 ТАН59 — 
# # # # # # 8746 8083 7391 6574 1,712 30 hp 95 230/460 3 ТАН57 - 
# # # # # # # 9624 9007 8380 1,831 40 hp 96 230/460 3 7AH61 
8020 6798 5319 1,032 15hp 89 230/460 3 TAH63 ТАН64 
9834 8727 7622 6490 1,140 20 hp 91 230/460 3 ТАН67 ТАН68 
10,272 9192 8115 6992 1,167 25 hp 92 230/460 3 ТАН71 ТАН72 
# # 8349 7254 5640 1,180 15 hp 90 230/460 3 ТАН65 7AH66 
10,935 9888 8846 7796 6594 12208 30һр 93 230/460 3 == 7AH76 
33 in # # 9649 8647 7605 6125 — = — == 1,254 20 hp 86 230/460 3 7AH69 7AH70 3AXF3 
12,304 11,329 10,352 9381 8401 7320 — — — — 1,295 40hp 95 230/460 3 7AH79 — 
# 11,653 10,691 9734 8775 7756 = = == E 1,315 25 hp 92 230/460 3 ТАН73 ТАН74 
13,711 12,803 11,891 10,981 10,074 9162 8193 6801 = = 1,387  50hp 94 230/460 3 7AH83 E 
# # # 11,472 10,585 9696 8780 7717 1416  30hp 94 230/460 3 Е 7AH78 
# # 13,955 13,121 12,286 11,455 10,625 9783 8882 7684 1515  40hp 96 230/460 3 7AH81 ТАН82 
# # # 14,049 14,049 13,269 12,491 11,716 10,938 10,136 | 1,621 50 hp 97 230/460 3 ТАН85 ТАН86 
9641 17877 925 15 hp 83 230/460 3 ТАН87 ТАН88 
10,915 9480 17463 981 20 hp 85 230/460 3 ТАН91 ТАН92 
# 10,179 8480 6470 1,009 15 hp 83 230/460 3 7AH89 7AH90 
11,597 10,251 8584 6542 1,012 25 hp 85 230/460 3 ТАН95 ТАН96 
# # 11,093 9591 17569 1,103 20 hp 85 230/460 3 7AH93 7AH94 
36 V^ in 14,113 12,933 11,738 10,391 8510 1130  30hp 88 230/460 3 — 7AJ00 3AXFA 
# 13,086 11,902 10,586 8776 1,137 25 hp 86 230/460 3 ТАН97 ТАН98 
15,661 14,548 13,443 12,309 11,023 9270 7708 == = — 1,205 40һр 89 230/460 3 7AJ03 — 
# # # # 12,719 11,459 9764 8231 = — 1270 30hp 86 230/460 3 = 7AJ02 
17,135 16,082 15,037 13,994 12,913 11,688 10,067 8435 =x — 1278 50hp 89 230/460 3 7AJ07 — 
# # 15,914 14,905 13,883 12,788 11,482 9749 8419 m 1,319 40һр 89 230/460 3 7AJ05 — 
17,949 16,930 15,914 14,905 13,883 12,788 11,482 9749 8419 = 1,319 50 hp 89 230/460 3 7AJ09 = 
# Motor overload will result if blower is operated at static pressure below performance shown. f Values shown are estimated sound pressure levels. ** Drive package consists of appropriate motor, 
belt, and sheaves to obtain the performance listed. 
Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 2983 
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x | High-Pressure e 
| Radial Blade 
— | Belt-Drive Blowers 


= 10946" to 131^" dia., self-cleaning, radial blade wheel 
= CW or CCW rotation 

CLOCKWISE = Steel housing with gray baked-on epoxy finish 
BOTTOM HORIZONTAL) „ Max. inlet air temp.: 180°F 
= Max. ambient temp.: 104°F 


Great for industrial applications where clean or light dust loading 
conditions exist. Blowers come complete with weatherproof drive 
cover and dynamically balanced, heavy-duty die-cast aluminum 
wheels. Self-aligning ball bearing pillow blocks. Bottom horizontal 
discharge, but can be changed to 7 other discharge directions. 
WARNING: Not intended for use where flammable or explosive gases, 
vapors, or dust are present. 


Note: Review OSHA Codes. OSHA complying guards are required when fan blades 
are exposed and within reach of personnel. 


I—— А 


= 


| The A weighted sound ratings shown have been calculated per АМСА Standard 

j 301. 

= Values shown for blowers are for (inlet Lwi) sound levels for: Installation Type B: 
E E " free inlet, ducted outlet. Ratings do not include the effects of duct end correction. 


“у” "Y В-- BLOWERS WITH DRIVE PACKAGE 


HOLES т ығ-В | | Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to 
9/8 E— — | obtain performance listed in table, except 4129 cannot be set up 
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CLOCKWISE н А 
UPBLAST BASE DETAIL for downblast operation. Drive package components are packed 


No. 4C129 separately. 


| | | REPLACEMENT | SHAFT & 


Wheel (in.) | Discharge (in.) Dimensions (in.) INLET GUARD OUTLET GUARD BLOWER WHEEL BEARING KIT 


Dia. (in.) | C 
10 56 in I i i i Зуп 14%in 10% in 


COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 
Totally Enclosed Totally Enclosed 
Open Dripproof Fan Cooled Open Dripproof Fan Cooled 
1-Phase Motor| 1-Рһаѕе Motor  3-Рһаѕе Motor | 3-Phase Motor WITHOUT DRIVE 


Wheel | CFM & RPM @ Static Pressure Shown 115/230/, 60 Н2 115/230V, 60 Hz 230/460, 60 Hz| 230/460V, 60 Hz  PACKAGE** 
Dia. Motor dBA 9 Item Item Item Item Item 
(in) | И TT 2 3" — 4" Eu =b T 10". НР 5 Feet T No. No. No. | Мо. Мо. 
M E: pasi i 2 pa n = 05һр  80dBA | 70754 = 7AVO4 7AV05 
—CFM 573 532 488 442 302 333 240- == | 
лозе RPM 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 — — — | 0751 86dBA | T8 - Z = ities 
(СМ 648 614 579 527 471 427 3/8 37 —  — | ір атша Sie ЖЕ | їй 
TRU 300 320 gapo soap 3400-9800 зо э EE RR iun — | 
| 
LEN 950 i800 3700 S750 3800 3880 3800 400 4100 4225 15hp  90dBA | 7AV09 7AV10 | m5 | тат u 
HM иш ж аш KA ж-ы л ee Шы IRL 
ee ee EE ME NEN MEE A 
EEA 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3450 3550 3680| 210 90dBA | 7AVI8 ЕП 10760 | — 7AV20 
PON аге 3hp  93dBA | 7AV21 = 7AV22 70765 
“CFM 1007 901 797 661 433 408 = | | — 
ни ча eono etap eo I A I = = ien om um mam е iem 
Se E MM ишш MN. 
iai is REM. 2400 2450 2500 2800 2670 2/50 2859 200  — | 2h? 948A | 7AV29 7AV30 7768 | туй "T 
СЕМ 1544 1477 1407 1347 1266 1157 1106 948 741 — | zho goupa | TAVSA - TM Тра 
БИКЕ at | 
E emn E s s c шаш s 
RPM 3250 3250 3300 3340 3400 3450 3500 3600 3650 3700 NP 96 08А | 7AV36 * ТАЗ. |. UU TAV38 


# Motor overload will result if blower is operated at static pressure below performance shown. f Values shown are estimated sound pressure levels. * 230V only. ** Drive package consists of 
appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the performance listed. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Industrial Blowers 
Radial Blade Direct-Drive Blowers Dayton 
= Housing can Self-cleaning, cast-aluminum wheel can be used WARNING: Not intended for 
be rotated to 8 to convey stringy or straw-like material and is оше flammable or ER i 
discharge positions perfectly balanced and aligned. Units аге built for е 09/8 gases, vapors, or Cust are present. 
in each rotation CW rotation and bottom horizontal discharge, but Мое: ipud pudica н ОП ep h 
= Welded 16-да. steel сап easily be converted to CCW rotation by remov- Шы. ere fel). Diaries dle exposed. and win [ea 
housing and base ing and remounting housing opposite of standard. TA мой — —M——— 
= Gray baked-on 2862 to 20864 have 4 mounting points. 40217 сд standard 301. Values shown for blowers are for (inlet 
epoxy finish and 40121 have 6 mounting points. Motor packed Lwi) sound levels for: Installation Type B: free inlet, ducted Bi 
= Max. inlet air separately when ordered with blower. For exhaust ^ outlet. Ratings do not include the effects of duct end correction. Wh Mon 
temp.: 180°F systems where air contains dirt, lint, dust, and other dod 
» Max. ambient lightweight foreign material. INLET OUTLET | REPLACEMENT 
" -104°F GUARD GUARD | BLOWER WHEEL 
emp.: Wheel Wheel Wheel Inlet H W Item Item Item 
Dia. (in.) W (in.) Bore (in.) Dia. (in.) {in} ш) т) No. No. No. 
7% in 4 Vis in Yin 8in 5in 5in qin 2RXL5 2RXP7 45J460 
9 in 5in Bin 9 in 16in 16in 16in 2RXL6 2RXP8 45J461 
10 75 in 51/6 in 36 in 10in 19in 18in 17іп 2RXL7 2RXP9 45462 
12 іп 7 Vo in yh in 13 Ain 27 in 22 in 22in 2RXL9 2RXR1 27836 
13 іп 8 іп іп 147 іп 28 in 23 in 23 in 2RXL8 2RXT6 27835 
BLOWER WITH MOTOR 
Open Totally Enclosed Open Totally Enclosed BLOWER 
Dripproof, Fan-Cooled, Dripproof, Fan-Cooled, WITHOUT 
Р i 115/230V, 1-Phase | 115/230V, 1-Phase | 230/460V, 3-Phase | 230/460V, 3-Phase MOTOR 
Wheel , CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower Motor dBA @ Item Item Item Item Item 
Dia. (in.) 0.0" 0.250" 0.500" 0.750" 1.000" 1.500" 2.000 RPM HP 5Feett No. No. No. No. No. 
тіп | 533 448 334 93 — — -- [7255RPM %hp 64 dBA 70552 * TATT8 * — — 2862 
9 in 900 788 655 462  — — — 1,725ВРМ У һр 69dBA 70553 — * 7AT79 ТАТВ0 E 2С863 
107&in| 1,593 1457 1309 1,134 916 97 — 11,725 АРМ %hp 75 (ВА 76554 — * 7AT81 16720 TAT82 26864 
12 іп! 2,461 2331 2170 2,007 1807 1252 166 1,725RPM1 hp 79dBA 76555 7AT83 16556 TAT84 46217 
13 іп! 3,393 3221 3046 2863 2664 2164 1181 1,725RPM 2hp  81dBA = 7AT85 76639 ТАТ86 46121 


t Values shown are estimated sound pressure levels. * 115V only. 


В _ 5 Е Dayton} 
Radial Blade High-Pressure Direct-Drive Blowers Е 


= Housing can Bottom horizontal discharge. For stainless steel models, Note: Review OSHA Codes. 
be rotated to 8 Great for small-ducted dust order 4 vibration isolators ОНА 1. "da are 
discharge positions exhaust systems and wher- for all except 45J503, Шо and wiin. 
in each rotation ever dust collection bags are — (order 6 vibration isolators reach of personnel. Blower 
å А 
Мах. ПЕТ alr necessary. | for 451503). The A weighted sound without Motor 
temp.: 180°F For proper installation, floor- Рог aluminum models, ratings shown have been 
= Max. ambient mount vibration isolators order 4 vibration isolators ^ calculated per AMCA 
temp.: 104°F (4C875, page 2983) are for all except 45J509, Standard 301. Values INLET | OUTLET | REPLACEMENT 
Paddle-type, self-clean- recommended as follows: (order 6 vibration isolators an sd 4... wir | ДО | GUARD.. Е 
ing, die-cast wheels For steel models, order 4 for 45J509). Installation Type B: free inlet, 01; (in). |... Nec. an xs 
rotate clockwise and vibration isolators for all WARNING: Not intended for use ducted outlet. Ratings do not 9 іп 2RXP2 2872 27B44 — 7 
are precision balanced ibra- where flammable or explosive ^ include the effects of duct in 2RXP2 2RXT2 45J464 B 
д except 40330, (order 6 vibra Peres Sd correction. 10 %c n | 2RXP3 | 2RXT3 22833 
for top performance. ^^ tion isolators for 4C330). gases, vapors, or dust are 12/11 | 2RXPA | 2RXTA 45465 
present. 13 %in_| 2RXP5 2RXT5 27831 
BLOWER WITH MOTOR 
Totally Enclosed,| Totally Enclosed, Open Dripproof,| Open Dripproof, 
115/230V, 230/460V, 115/230V, 230/460V, BLOWER 
Shaft 1-Phase 3-Phase 1-Phase 3-Phase WITHOUT MOTOR 
Wheel | Dia. CFM @ Static Pressure Shown, 3450 RPM Blower Motor dBA © Item Item Item Item Item 
Dia. (in.) i i d. 2" “ғ 6" T 8" RPM — HP 5Feetf No. No. No. No. No. 
Assembled, Welded 16-ga. Steel Housing, Gray Baked-on Epoxy Finish 
7%in | іп | 256 216 165 70 — [3,500 АРМ % 74dBA|  48LX10 48LX11 — - - 
Bin віп | 445 3007 346 282 195  — — 13,500 АРМ 34 77dBA|  48LX12 48LX13 — = = 
10 %e in| % in | 748 692 635 575 508 431 320 — 3,500 RPM 1% 84dBA| 481Х14 48LX15 — = = 
12%in 1 in| 1145 1090 1033 974 911 842 765 672 |3.500RPM 3 90dBA = 48LX16 — = = 
13 %in |1 іп 2037 1952 1866 1777 1685 1587 1482 1367 13,500 АРМ 5 92 (ВА = 48LX17 = = = 
Unassembled, Welded 16-ga. Steal Ковер, Gray Baked-on Epoxy Finish 
тзп | іп! 252 210 3450RPM % 74dBA| 70748 7AT88 10747 ТАТ87 2С940 
оп [in| £ 94 336 270 173 - - - |3450ВРМ % 77dBA|  7D750 7AT90 10749 TAT89 20820 
Yin | 437 391 336 270 12 - - - 13,450 АРМ % /7dBA|  7E253 7AT92 7Е252 = 6YG63 
10 %ein іі | # # # 550 491 410 297  —  |3,450RPM 1 84dBA|  7AT93 7AT95 76447 TAT94 40108 
Yin | 734 679 621 559 491 410 297  — (3450RPM 1% 84dBA = 7AT97 TAT96 70751 4C108 
jo vein Ain | 1127 1071 1014 953 888 817 736 658 34/5RPM 3  90dBA = E TAT98 76561 4329 
{win 1127 1071 1014 953 888 817 726 638 3,475 RPM 3  90dBA — 78199 - — 6XWG9 
ізет iin # # 1822 1741 1647 1547 1438 1319 |3430RPM 5  92dBA| ТАШ” 76487 7AU00 * 16562 46330 
en Tein} 2005 1919 1832 1741 1647 1547 1438 1319 3,460 RPM 7% 92 (ВА - - - 10752 4330 
Unassembled, Welded 16- yar Stainless Steel Housing 
тіп | win | 25 2 10 157 3450RPM % 74dBA|  7DA72 7DA74 7DA71 7DA73 45497 
gin Zin 391 96 270 13 - - - [3450RPM % 77 dBA] ТПА80 7DA82 7DA79 7DA81 453498 
Sein 187 301 336 2/0 13 ==  — - |3450RPM 4X 77 ПВА 7DA88 7DA90 7DA87 70А89 45499 
Sein | 734 679 621 559 41 410 297 —  3.550RPM 1% 84dB = 7DC01 = 7DA95 451501 
10% in in| # # — 550 491 410 297  —  3450RPM 1 84 JBA = 7DA99 7DA96 7DA98 45J501 
SIN Sein | # # 3,450 ЕРМ 1 84dBA|  7DA97 - - - 451501 
Yin | 734 679 621 550 491 410 297  —  |3450RPM 2  84dBA — — 7DC00 = 45J501 
12 іп! “іп | 1127 1071 1014 952 898 817 736 638 |3.450RPM 3  90dBA = = 7DC09 7DC10 45J502 
13%in |1%іп # # 1822 1741 1647 1547 1438 1319 3450RPM 5  92dBA| 70018 ~* 70621 10617.“ 70620 45503 
Unassembled, Welded Aluminum Housing 
7%іп | Yin | 252 210 157 3450RPM % 74dBA|  7DA76 7DA78 7DA75 7DA77 451504 
gin n| £ 91 336 20 173 - - - 13450 АРМ % 77dBA|  7DAB4 7DA86 7DA83 7DA85 45J505 
Yin | 437 391 336 2/0 173 — - - 13,450 АРМ % /7dBA|  7DA92 7DA94 7DA91 7DA93 45J506 
Yin | 734 679 621 559 491 410 297 —  |3450RPM 1% 84dBA - 7DC08 = 70602 451507 
10%п іі # # — 550 491 410 297  —  |3450RPM 1  84dBÀ = 70С06 70603 70605 451507 
Yin | £ # 3450RPM 1  84dBA|  7DC04 = = - 451507 
$ein | 734 679 621 550 491 410 297 -- (3450RPM 2  84dBA = = 7DC07 = 45J507 
12%п | іп | 1127 1071 1014 953 888 817 736 638 3.450 ВРМ 3  90dBA = = 7DC13 7DC14 45J508 
13%іп |1 іп £ # 1822 1741 1647 1547 1438 1319 |3450RPM 5 92dBA| 70023 * 70С26 7DC22 * 70625 451509 


# Motor overload will result if blower is operated at static pressure below performance shown. T Values shown are estimated sound pressure levels. * 230V only. 
** Replacement blower wheel 22844 is for use with 2820; 454464 is for use with BYG63. 
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Industrial Blowers 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Utility Exhaust Blowers 


= For spark-resistant industrial applications 

= Aluminum wheel with shaft seal and rub ring 

Scroll is clockwise rotation and can be rotated in 45° increments to 8 
positions; shipped in upblast position. Units feature bolted access door 
and gray polyester coating. Weather hood included. All models are UL 
and C-UL Listed. 


Note: Review OSHA Codes. OSHA complying guards required when fan blades are 
exposed and within reach of personnel. 


WARNING: Use a hazardous location motor where flammable vapors are involved. 


11% 
і 


| | 


Е 


Раугоп m MASON 


І INDUSTRIES 


Direct-Drive—488V85 and 488V87 have 
electronically commutated (EC) motors for up 
to 70% energy savings. Potentiometer dial on motor 
allows speed control down to 80%. Internal or 
external mounting. 
= UL-705 Listed for power ventilators 
= Max. inlet temp.: 180°F 
= Optional EC Control Kits 43Y140, 

35YV92, and 35YV94 on page 2955 


Belt-Drive—For commercial kitchen exhaust appli- 
cations. 1" threaded drain connection point on bottom 
of blower. Fan motor and drive package components 
packed separately. Blower is only permissible for 
UL-762 applications when mounted on exterior of the 
building, scroll must remain in upblast position for 
proper grease draining. 
a UL-762 Listed for Restaurant 

Exhaust Appliances (YZHW) 
= Max. inlet air temp.: 300°F 
= Max. ambient temp: 104°F 


МЫН FLOOR. ME 
i i i MOUNT VIBRATION FLOOR-MOUNT 
Wheel һай Dimensions (11) ISOLATOR SPRING ISOLATOR 
Dia.(in.) Dia. (in.) A B C E F G H J K M N Item No. Item No. 
Direct-Drive 
11% — 11 9% 9% 25 Уә 19 Ўв 11 Ya 11% 19 1964 10 в 18 1964 12 3964 40955 5XR76 
" mis _ — 15% 10 5% 9% 25 Ур 1954 1554 1554 754 13%4 18% 12 96 46876 5XR70 
elt-Drive 
ERE ЕЛ 11 Y%a 8% 15% 22 Vi 202/р 119 11 3% 20 95» 10 e 15% 16 % 40955 5XR76 
129 1 12 76 92%. 15% 22% 2{ 2102; 13 Vea 13 Yi 2317 — 11 57а 15% 1696 40955 5XR76 
13 % 1 14 7/4 10 5764 16% 24% 22 %a 14 oa 14 95 25 9964 121%; 16% 17 1/6 46876 5XR70 
ELE 196 15% 1294 180 500 25249: 15%; Wys 289» 1354 180 20% 46876 5XR70 
16% 136 17 24 13% 19% 30 28% 17374 17% 31 14% 20% 22 2/4 46876 5XR70 
18 V4 1% | 199: 714% 2 Ba 323. 7197: 127: 94% 715% 22% 23% 46961 5XR70 
20 Тв 21 16 233A 36 % 35 % 211% 211% 372%4 162% 24% 25% 46877 5XR72 
22 Vi 106 | 232% 17 9964 24 АБ 3459/5 235% — 23794 — 4179 189 28% 28 46877 5XR72 
247, 17s | 257% 1917 25 45% 36 175: 25 5964 26 74 45 а 191%; 21% 311% 40988 5XR72 
Open Dripproof 1-Phase 
‘Dae CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Blower Motor СЕ Motor Speed ids n Ai 
(in.) 0.250" 0.500" 0.750" 1.00" 1.50" RPM HP SP QG 5 ft. Control No. 
Direct-Drive, With EC Motor 
683 443 709 — 1050 
11 Yin 1033 875 1109 979 — 1400 Vo hp — 1,800 43Y140 488V85 
1215 88 = 800 
15 in 4950 1703 pee EA 1611 1125 % hp = 1,800 43Y140 488187 
2635 2448 1450 
COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE* * 
Hazardous Hazardous 
Open Dripproof, Location | Open Dripproof Location WITHOUT 
1-Phase Motor | 1-Phase Motor | 3-Phase Motor | 3-Phase Motor DRIVE 
Wheel i i | * 115/230V, 60 Hz115/230V, 60 Hz230/460V, 60 Hz 230/460V, 60 Hz PACKAGE** 
Dia. CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Blower Motor Max. Item Item Item Item Item 
Е ШАВ 0.250" 0.500" 0.750" 1.00" 1.50" 2.00" 3.00" RPM HP BHPT No. No. No. No. No. 
elt-Drive 
893 836 771 696 518 — — 2048 Иһр 0.25 һр 70605 — 70606 — 
989 938 882 819 674 494 — 2246 һр 0.33 һр 7DG07 — 70608 — 
1151 1106 1061 1011 899 769 — 2581 һр 0.5 һр 70609 = 70610 — 488V75 
1326 1288 1249 1209 1121 1018 778 2949 hp 0.75hp 7DG11 — — — 
1467 1432 1397 1361 1284 1199 1,005 3245 1hp  1.0hp 7DG12 — 7DG13 — 
1015 893 737 1400 “hp 0.15 һр 7DF95 7DF96 70601 — 
11 Yin 1246 1158 1047 922 — — — 1670 “hp 0.25 һр 7DF97 7DF98 70602 — 
1383 1307 1215 1109 738 — — 1833 shp 0.33 hp 70Е99 — 70603 7DF87 
1608 1542 1472 1389 1198 788 — 2103 Әр 0.5hp 70600 — 7DG04 — 488/76 
1861 1802 1744 1681 1528 1359 — 2408 3 %hp 0.75 һр 70Е88 — 7DF89 — 
2060 2005 1953 1900 1776 1629 1,237 2650 1hp  10hp 7DF90 — 7DF91 — 
2373 2323 2277 2232 2135 2024 1,764 3033 1%һр 1.5hp 7DF92 — 7DF93 — 
2628 2582 2539 2498 2415 2322 2,100 3346 2hp  2.0hp — — 7DF94 — 
1597 1495 1376 1226 — — — 1643 hp 0.33 hp THT17 — 7HT18 — 
1862 1783 1683 1578 1296 — — 1889 һр 0.5 һр THT19 — 7HT20 — 
12 4 in 2151 2081 2004 1917 1715 1448 — 2159  3Xhp 0.75 һр 7НТ21 - 7HT22 — 488177 
2379 2311 2253 2172 2013 1806 1,024 2373 1hp 1.0 hp THT23 — 7HT24 — 
2741 2681 2626 2574 2434 2293 1,928 2716 1%һр 1.5hp THT25 — 7HT26 — 
3030 2976 2921 2875 2761 2635 2.335 | 2991  2hp 1.98hp 7HT27 = = = 
1671 1509 1309 1261 Yhp 0.25 hp TF966 TF967 TF968 — 
1862 1720 1559 1351 — — — 1384 shp 0.33 hp 7F969 7F970 7F971 7F972 
2176 2056 1926 1783 1296 — — 1589 %hp 0.5 һр TF973 7Е974 7Е975 7Е976 
13 V^ in 2522 2419 2311 2196 1929 1395 — 1819  34hp 0.75 hp TF977 — 7F979 7F980 488V78 
2795 2703 2607 2507 2290 2011 — 2002 1hp  1.0hp 7F981 — TF983 — 
3224 3145 3062 2979 2801 2607 2,015 2292 1 ^hp 1.5hp TF985 — TF986 — 
3562 3491 3418 3342 3186 3018 2,618 2522 2hp 20hp 7A0U6 — TF989 — 
4105 4042 3980 3915 3783 3645 3347 | 2892 3hp 30hp -- -- 7AQU7 —_ 
2119 1926 1694 1268 — — — 1161 hp 0.33 hp 7HT32 7HT33 7HT34 7HT35 
2483 2322 2144 1933 — — — 1333  ^hp 0.5 һр 7HT36 7HT37 7HT38 7HT39 
2885 2748 2602 2443 2044 — — 1526 Эйр 0.75 һр 7HT40 7HT41 7HT42 7HT43 
15іп 3201 3078 2950 2814 2506 2007 -- 1680 1hp  10hp THT44 7HT45 7HT46 7HT47 488V79 
3696 3591 3482 3368 3124 2847 — 1923 1/2 һр 1.5hp 7HT48 — 7HT49 7HT50 
4087 3993 3894 3794 3584 3352 2,730 2116 2hp 2.0hp 7HT51 — 7HT52 7HT53 
4706 4623 4540 4453 4277 4091 3,670 2423 3hp  30hp — — 7HT54 = 


* Performance certified is for installation type B: free inlet, ducted outlet. T Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). The AMCA Certified ratings Seal applies to air performance ratings only. t Motor is rated 208-230V. ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the 


performance listed. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Industrial Blowers 


«rum Dayton| 
Utility Exhaust Blowers р 


COMPLETE WITH DRIVE PACKAGE** 


Hazardous Hazardous am 
Open Dripproof, Location — Open Dripproof Location WITHOUT 
1-Phase Motor | 1-Phase Motor | 3-Phase Motor | 3-Phase Motor DRIVE 
Wheel . И г 115/230V, 60 Hz115/230V, 60 Hz230/460V, 60 Hz 230/460V, 60 Hz PACKAGE** 
Dia. CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown* Blower Motor Max. Item Item Item Item Item 
їп.) 0.250" 0.500" 0.750" 1.00" 1.50" 2.00" 3.00" RPM HP BHPT No. No. No. No. No. 
Belt-Drive (Cont.) 
2808 2600 2354 1988 — — — 1125 “hp  0.5hp 7F991 7Е992 7Е993 7Е994 
3270 3093 2899 2677 1824 — — 1288  94hp 0.75 һр 7F999 76029 7C030 70031 
3633 3473 3312 3125 2631 -- -- 1418 1һр  10hp 70032 70033 70034 — 
16 ^ in 4203 4066 3925 3782 3443 2973 — 1624 1%hp 1.5hp 70042 7A0U8 + 70043 = 488/80 
4645 4521 4393 4268 3985 3647 — 1785 2hp 20hp 76045 — 70046 70047 
4959 4844 4724 4604 4349 4061 3,201 1900 3hp 2.42 hp — — 70048 — 
5344 5237 5127 5014 4797 4538 3,893 2041 3hp 30hp — — 70050 — 
6259 6168 6075 5981 5788 5604 5,148 2378 Shp 47hp = = 7A0U9 == 
3176 2894 2540 1864 — — — 950 Yhp 0.5hp 7HT62 7HT63 7HT64 7HT65 
3706 3479 3206 2880 — — — 1087 =%hp 0.75 һр THT66 THT67 7HT68 7HT69 
4125 3916 3690 3437 2620 = — 1197 1һр  10hp THT70 THT71 THT72 THT73 
18 Жіп 4777 4595 4415 4208 3733 2904 — 1370 1%һр 1.5hp THT74 7HT75 THT76 THT77 488V81 
5292 5128 4962 4799 4401 3904 — 1508 2hp 20hp 7НТ78 — THT79 7HT80 
6097 5956 5811 5666 5357 5008 3,976 1725 3hp 3.0hp — — 7HT81 7НТ82 
7280 7161 7041 6919 6675 6418 5,822 2046 Shp 4.99 hp — — 7HT83 — 
4164 3863 3506 3005 — = = 935 hp 0.75hp 70052 70054 76056 76057 
4629 4362 4057 3703 — — — 1027 1һр  10hp 7C058 70059 76060 76061 
5372 5138 4904 4627 3936 — — 1176 17 һр 1.5hp 70087 7A0V0 + 70088 — 
20 in 5960 5749 5537 5309 4782 3996 — 1295 2hp 2.0hp 76090 — 76091 70092 488V82 
6876 6695 6508 6324 5908 5435 3,335 1482 3hp 3.0hp — — 76095 7A0V1 
8208 8057 7903 7745 7436 7079 6,257 1756 Shp 5.0 hp — — TAOV2 TAOV3 
9146 9010 8874 8733 8449 8173 7,500 1950 7#һр 6.78 hp = — 7A0V4 — 
4746 4365 3862 3005 — — — 816 ЕЛІ 0.75 һр 7НТ96 7HT97 7HT98 7HT99 
5285 4958 4563 4039 — — — 897 1һр  10hp 7HU00 7HU01 7HU02 7HU03 
22 Vain 6147 5857 5557 5206 4115 = — 1028 1^hp 1.5hp 7HU04 7HU05 7HU06 THU07 488V83 
6819 6558 6296 6002 5253 3894 — 1131 2hp 20hp 7HU08 = 7HU09 7HU10 
7866 7642 7415 7188 6653 5956 — 1294 3hp 30hp — — 7HU11 7HU12 
9402 9224 9030 8841 8452 7998 6,788 1535 Shp 50hp — — 7HU13 7HU14 
6075 5610 5051 4330 — — — 751 ihp 1.0һр 70097 70098 70099 70100 
7059 6674 6238 5738 3820 — — 859 1%hp 1.5hp 70101 7A0V5 + 70102 — 
7824 7485 7120 6692 5672 — — 944 2hp 20hp 70104 — 70105 70106 
24 Yin 9045 8768 8452 8128 7361 6420 — 1081 3hp 3.0hp — — 70109 70110 488V84 
10,813 10,580 10,339 10,072 9512 8870 7,188 1281 Shp 5.0 hp — — 70113 70114 
12,461 12,252 12,048 11,834 11,369 10,868 9,708 1468 7 hp 7.5hp — — 7A0V6 7A0V7 


13,516 13,318 13,129 12941 12,518 12,080 11,074 | 1588  10hp 9.42 hp - = 7A0V8 — 


* Performance certified is for installation ‘ype B: free inlet, ducted outlet. + Power rating (BHP) does not include transmission losses. Performance ratings do not include the effects of appurtenances 
(accessories). The AMCA Certified ratings Seal applies to air performance ratings only. t Motor is rated 208-230V. ** Drive package consists of appropriate motor, belt, and sheaves to obtain the 
performance listed. 


Corrosion-Resistant Direct-Drive Utility Blowers 2% => 


= 115/230V are 1-phase Have all-polypropylene construction that is acid, corrosion, PLAST F [ 
= 230/460V are 3-phase апа UV resistant with no metal іп the airstream. Housing has — 
= Max. inlet air thick wall construction to help provide maximum protection “7 
temp.: 140°F against acids and corrosion, and has seamless construc- 
= Max. ambient tion to prevent leakage of corrosive air fumes. Models with 
temp.: -13°F hazardous location motors are for use in locations with 
= Totally enclosed potentially explosive atmospheres. All blowers can be used 
fan-cooled motors to exhaust fumes from highly corrosive environments found 
= Ball bearings in chemical plants, laboratories, cleanroom, food processing, 61DC89 
» Rotation: CCW pharmaceutical, and water treatment applications. 61DC36 
HAZARDOUS LOCATION MOTOR| GENERAL DUTY MOTOR 
e | 115/230V 230/460V 115/230V 230/460V 
Outlet CFM Air Delivery @ Static Pressure Shown Motor Item Item Item Item 
Inlet Dia. (in.) Dia. (in.) 0.20" 0.25" 2.00" 2.50" 3.00" | Blower RPM HP No. No. No. No. 
295 295 30 40 1,725 0 - 610677 610673 — 
4 : — — 100 90 — 3,450 7 610С75 — 610672 610674 
354 354 1,725 y 61DC81 61DC83 610679 — 
: à -- - 100 175 200 3,450 Y 61DC80 61DC82 61DC78 — 
453 453 200 250 1,725 Yo — 61DC86 — — 
: : 300 3,450 1% — 610685 — — 
125 1,140 7 610638 — 610693 610694 
4.92 447 250 275 1,725 И 610637 610640 — 61DC92 
375 450 425 400 100 3,450 % 61DC36 61DC39 61DC89 610690 
1,725 ya 610647 610651 = - 
6.3 -- — 600 600 600 3,450 1 610645 610649 610641 610643 
6.3 — — 600 600 600 3,450 1% 61DC46 61DC50 610642 — 
6.62 300 300 1,140 7 — — 61DC97 61DC98 
à 1,725 ҮЙ - - 610695 610696 
6.5 6.5 3,450 3 = 61DC88 = 61DC87 
767 900 900 1,140 ў = - 610002 610003 
: 700 800 1000 400 — 1,725 и — — 610699 610001 
900 900 1,140 Va 610658 — — — 
7.87 600 700 1,725 % 61DC56 - - - 
8.62 -- - 800 - — 1,725 A 61DC57 61DC62 — - 
1200 3,450 3 - 61DC59 - 61DC53 
3,450 4 - 61DC60 — 61DC54 
984 1,140 % 610664 610666 — — 
i 40.75 — — 800 1500 2000 1.725 1% 61DC63 610665 — — 
1075 i 1,140 Ja — — 61DD06 61DD07 
i — — 800 — — 1,725 1% — - 610004 610005 
— — 2000 3000 3000 1,140 3 — 610670 — 610009 
124 124 1,725 7% — 61DC69 — 61DC67 
| — = 800 1500 2000 1,725 10 — — — 61DD08 
23.5 20 = — 5000 5000 4500 1,140 5% - - - 610671 
Нет 
Нет Construc. Material No. 
Accessories 
Weather Hood Purple Polypropylene 3MRC1 
Weather Hood Gray Polypropylene 3MRC2 
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Replacement Blower Wheels Details on page A1. E 


В Е Dayton} 
Double Inlet Direct-Drive Blower Wheels 


= Forward curve pies! ТІ — meg ) Чет 
1 i ia. (in. та. (ІП. ax. І ІП. 0. 
Сопуех i Rotation facing hub Direct Drive аме Inlet Forward Curve, Concave 
= Hubs include set screws -CCW Hub End n e ТЕТИРИ m ЕТ” 
Wheels produce high air volume TUR Ten 1350 RPM i096 in 2UTWZ 
with low vibration for diverse air- СМ Hub End 
; (де Ae 97 Y 1,750 RPM 91 
moving applications. Individually TU ein 1750 REM i056 in Ead 
rtoned for greater protection. ^e in in : in 
cartoned for greater protectio 12 %ein Yin 1,550 RPM 10 % in 2UTX1 
Concave or convex back plates ШЕҢ Drive, Double Inlet Forward Curve, Convex 
i j W Hub End 
allow motor location on either tin Bin 1750 RPM ein 2UTV6 
side of the blower housing. For z 12 Эв іп win 1,550 RPM Віл 2UTW7 
‘ati ; toni W Hub End 
ventilation, air conditioning, 9 sin VA 1750 RPM 6n 2UTUA 
Concave , ^e in in ; in 
heating, and dehumidifying 9 7Ác i hi 1,750 RPM Ті 2UTT8 
imi i j 9 віп V in 1,750 RPM 8 in 2UTUG 
in industrial and commercial Tin in 1750 RPM Tsin 2UTV4 
applications. Vin win 1,750 RPM Tin 2UTU1 
ое {iin Yin 1,750 RPM 9 in 2UTV9 
Note: Single inlet concave models iin іп 1,750 RPM 10 %in 2UTU2 
available on Grainger.com?. 12 As in Yin 1,550 RPM 6in 2UTW3 
12 94e in Yo in 1,550 RPM 8in 2UTW5 
H H Еее 
Direct-Drive Blower Wheels Cane ae 
= Single inlet: rotation facing back Wheels produce high air volume with low vibration for diverse air-moving applications. 
disc (closed end) of wheel Individually cartoned for greater protection. Convex back plates allow motor location on 
= Double inlet: rotation facing hub — either side of the blower housing. For ventilation, air conditioning, heating, and dehumidi- 
= Hubs include set screws fying in industrial and commercial applications. 
Note: Additional models available on Grainger.com®. 
Wheel Bore Wheel Item Wheel Bore Wheel Item 
Dia. (in.) Dia. (in.) Max. RPM Width (in.) Wheel Material Мо. Dia. (in.) Dia. (in.) Max. RPM Width (in.) Wheel Material Мо. 
‘Direct Drive, Double Inlet Forward Curve 5%in Yin 3,600 ВРМ 2'%ein Galvanized Steel 4DLY3 
ССМ Hub End 57 іп “sin 3,600RPM  3%sin Galvanized Steel 4DLY5 
5 Min ‘Yin 2,250 RPM 6%in Galvanized Steel 4GMG2 5ійіп Yin  3,600RPM  3%sin Galvanized Steel 4DLY7 
< 5%in ‘Yin 2,400 RPM 6 in Aluminum 4GMG4 5%in ‘Yin 5,700 RPM Tin Galvanized Steel 4DLY9 
лс E 5%in Ип 2800ВРМ 8in Galvanized Steel 4GMG6 5%in Zein 3,450 АРМ  2%2in Galvanized Steel 40173 
Биіп Фіп 3,200 RPM 8in Galvanized Steel 10W941 5%in Yin 3,000RPM 21%6іп Galvanized Steel 4DMA1 
Double Inlet, ae in 2 in 2700 REM E: in Gini Steel dcos 5%in Yin 2,800 RPM 4in Galvanized Stee 4DMC2 
CW Rotation 4 in 5 in А 4 in uminum i i i alvanized Steel 
esin Xin 192 RPM  7%in Aluminum 4GMH6 5%in іп 3600RPM — 37ein “Aluminum 4DMAS 


6%ein Ип  1,700RPM 8%іп Galvanized Steel 4GMH8 6%ein Yin 2,800 RPM 4in Galvanized Steel 4GLY1 


CCW Rotation 53A in Тіп 3,800 
5%in esin 3,600 
5%in sin 3,600 


* Off-center disc. 
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ETL! 


PM  2%in Galvanized Steel 401Х6 7%in Yin  2,000RPM 4in Galvanized Steel 46МА1 
PM  2%in Galvanized Steel 401Х8 7%in Ип  2,400RPM  X2Y2in Galvanized Steel 10W918 
PM 2 in Galvanized Steel  4DLY1 12 %іп Yin 1,100 RPM Sin Galvanized Steel 4GMF7 


7¥%in Фіп  2,00RPM 5%in Galvanized Steel 4GMJ4 б біп sin 3,400 АРМ  2'%cin Galvanized Steel 4GLX1 
“Т біп Ип 1,800 RPM Тіп Galvanized Steel 46М.7 ^o in 5 in i in alvanized Stee 
798in іп  2,050RPM 5%in Galvanized Steel 4GMJ8 б” біп Ип  3,000RPM  3%sin Galvanized Steel 4GLX6 
6%cin Yin 4,400 RPM 2in Galvanized Steel 40М06 
5%in “in  1,550RPM 7in Plastic 10W891 6%ein Yin 3,625 RPM 2%in Galvanized Steel 4DMC8 
6in Win  1,550RPM 7 ein Plastic 10//892 6%in “ein 3,400 RPM 2%in Galvanized Steel 10W912 
біп Yin 1,550 RPM 9in Plastic 10W893 6 Жіп Win 2,200 RPM 3%in  Aluminized Steel 10W914 
osed En 7¥in Yin 2,000 RPM 4in Galvanized Steel 4GLY7 
5%in біп 2,800 RPM 6in Galvanized Steel 4GMG1 77 віп Yin 2,400 RPM З іп Galvanized Steel 46177 
CW Hub End 7%in sin 2,900 RPM 2in Galvanized Ѕїееї 101/917 
5%in іп 3,200 RPM 5in Galvanized Steel 4GMG3 7¥%in Эіп 1,500 RPM 4in Galvanized Steel 10W940 
5%in Ип 3,000 ВРМ 6%in Galvanized Steel 4GMG5 8 in Yin  2,8/5RPM _ 2 7%іп Galvanized Steel 4GMA6 
6%in Ип 2,000RPM 7 %in Galvanized Steel 4GMG8 8in Жіп 2,500 RPM 2%in Galvanized Steel 101/923 
6%sin Yin _ 3,400 АРМ 5 %cin Galvanized Steel 4GMG9 9 йіп іп 3,000 RPM 2in Galvanized Steel 46МЕ1 
6Ywin п  3,000RPM  6%in Galvanized Steel 4GMH1 il094in %in 3,150 RPM 1%іп Galvanized Steel 4GME6 
6%sin п 3,300 RPM 4in Galvanized Steel 46МН2 12%in Yin 1,100 RPM 5 in Galvanized Steel 46МҒ8 
6%ein Ип  2,700RPM 5 in Galvanized Steel 4GMH3 CW Closed End 
б віп 1%in 2,200RPM — 6%in Aluminum 4GMH5 . gin Jesin 5,000 RPM — 17&in Galvanized Steel 40185 
6Ywin Ип  1700RPM 7 %in Aluminum 4GMH7 31У6іп “ein 5,000 RPM T%in Galvanized Steel 4DLR9 
Single Inlet,  69in Фіп  1,6/5RPM 8%sin Galvanized Steel  4GMJ1 3%ein win  5,000RPM 2%У%вїп Galvanized Steel 4DLT2 
CW Rotati 6%in “in  2,000RPM X 7Y4^in Galvanized Steel 4GMJ2 3'yiin sin 5,000 RPM 2Y»in Galvanized Steel 40175 
oration 6%in Ип  1,700RPM 8 %in Galvanized Steel 4GMJ3 3%ein Asin 5,3/5 RPM 2 йіп Galvanized Steel 40002 
7%in Ип 1,950RPM 6 %in Galvanized Steel 4GMJ6 * 434in ein 3,600 RPM 2%in Galvanized Steel 4DLW3 
7%in Ип 1,800 RPM 7 in Galvanized Steel 4GMJ9 4%ein Sin 7400RPM 1 %іп Galvanized Steel  4DLX1 
‘Direct Drive, Double Inlet Forward Curve, Convex 4¥%in ain  4,500RPM 2'%cin Aluminized Steel 4DLV2 
_CCW Hub End 5%in sin 3,600RPM 2'%cin Galvanized Steel 401Х9 
9%in Vin  1,150RPM  10%in Galvanized Steel 46МК5 Sin “ein 3600RPM 37віп Galvanized Steel  4DLY4 
9%in Фіп 1,550 RPM Тіп Galvanized Steel 46МК6 5%in Yin  3,000RPM 37віп Galvanized Steel 4DLY6 
9%in іп  1,200RPM — 9 4in Galvanized Steel 4GMK7 5%in “ein 3,450 RPM 2%in Galvanized Steel 40174 
СМ Hub End  594in Ип  3,000RPM 21%6іп Galvanized Steel 40179 
В п Vin  1,750RPM Тіп Galvanized Steel 46МКІ A in 5 in ү ^c in alvanized Stee 
9%in Yin  1,550RPM 7 in Galvanized Steel 4GMK3 5%in Yin 2,800 RPM 4in Galvanized Steel ADMC1 
п Ип 1,450 RPM 8 in Galvanized 5їее 4GMK4 бв Фіп 4,000 RPM 2%in Galvanized Steel 10W905 
10 am ^ f 1,150 RPM e гіп Galvanized Steel 46МК8 5Vein “sin 3,300 RPM 3 in Galvanized Stee 101/907 
irect Drive, Single Inlet Forward Curve А ! ni alvanized Stee 
“CCW Closed End 5% in Win 3,600 RPM 3 Ac in & Aluminum 4DMA4 
3 in Yein 5,000 RPM — 176in Galvanized Steel 4DLR6 6%cin sin 3,400RPM 2'%cin Galvanized Steel 4GLX2 
31%ein Asin 5,000RPM  1%in Galvanized Steel 4DLT1 6%ein Yin 3,400 RPM 3in Galvanized Steel  4GLX3 
31%ein Hein  5,000RPM 2/6іп Galvanized Steel 4DLT3 б біп Ип  3,000RPM  3%sin Galvanized Steel 4GLX5 
3 176іп sin 5 000RPM  2%in Galvanized Steel 4DLT6 6%cin “in 2,800 RPM 4in Galvanized Steel 4GLX9 
4 in fiin  3,600RPM 2%їп Galvanized Steel 40007 б біп Ип 4,400 RPM 2in Galvanized Steel  4DMC5 
4% in ein  3,000RPM  2%in Galvanized Steel 4DLW2 6%ein Yin 3625RPM  2%in Galvanized Steel 4DMC7 
4% in sin 3,600RPM 2'%sin Galvanized Steel 4DLW4 6Y%in Asin 3,400 RPM 2%in Galvanized Steel 10W911 
4%ein Asin  7,400RPM  1%in Galvanized Steel 4DLX2 бип ein 3,500RPM Yin Aluminum 10W910 
4 in $^sin  5,800RPM  1%in  Aluminized Steel 4DLUG 7%in esin 3,350RPM  1%in Galvanized Steel 4GLY6 
4%in %in 4500RPM — 2 ^in  Aluminized Steel 4DLU9 7%in іп 2,000 RPM 4in Galvanized Steel 461Ү8 
Single Inlet. 4%in ain  4,500RPM 2 '*9in  Aluminized Steel  4DLV1 7Asin ‘Yin 2,825RPM  2%in Galvanized Steel 40174 
i 4%in sein 4,500 REM 21%віп  Aluminized Steel 4DLV3 7%”cin Yin 2,400 RPM 3¥%in Galvanized Steel 4GLZ6 
RI 
R 
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a. | 4XLE2 


61HL71 
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Portable Blowers/Carpet Dryers 


= Space-saving design 

= 3-conductor power cords 

Dry carpets, furniture, and hard floors after spills and cleaning treatments. Have 
a thermally protected motor that will automatically shut down if overheated, 
then will restart automatically once motor has cooled. Models are stackable up 
to 5 units high except 4XLE2. All blowers/dryers are suitable for use in commer- 
cial janitorial and plumbing applications. 4XLE2 is UL and CUL Listed. 


CFM Number Power Cord Number of Item 
Airflow Direction High of Speeds Length Power Outlets No. 
Horizontal 1,800 cfm 2 25 ft 0 61HL71 
300 cfm 1 10ft 0 61HL68 
Horizontal, 700 cfm 3 10 ft 2 61HL69 
Vertical 1,050 cfm 2 25 ft 2 61HL70 61HL69 
1,648 cfm 3 25 ft 0 AXLE2 


Industrial/Jobsite Blowers and Carpet Dryers 


= Stackable compact design 5UNZ4—Use to ventilate confined spaces, create 


= Hospital-grade cord with lit plug, except 425X94 
Rugged, compact, and efficient units are ideal for 
ventilation and for drying floors, structures, and 


negative air pressure, and remove odors or dust. UL 
and C-UL Listed. 


» High static pressure 39C367 


= Duct up to 125 ft. 


425X94—High-velocity, variable air flow for venti- 
lating and drying ceilings, floors, and walls. Focus 
airflow with integrated pivot-and-lock stand. ETL 
tested to UL/CSA standards. 

= Up to 2.7A draw 

= Can daisy chain up to 4 units on 1 circuit 


walls. Accessories are available on Grainger.com. 


39€367—AQuickly dries up to 80 sq. ft. of carpet or 
hard floors. Compact and lightweight model is ideal 
for bathrooms, cabinets, or closets. ETL tested to UL/ 
CSA standards. 

= 360° airflow 


38MC15—Lightweight air mover dries floors, stair- 
ways, and walls. Variable speed control and digital 
amp readout. 

= Daisy chain up to 10 units on 1 circuit 


786F11—Low-profile unit is suitable for use in 
confined space ventilating and has a GFCI-protected 
power outlet socket with reset switch. ETL tested to 
UL/CSA standards. 

= Up to 2.1A draw 

= Can daisy chain up to 6 units on 1 circuit 


5UNZA 


Power Number 
CFM Number Cord of Power Motor Housing Housing Housing Item 
Airflow Direction High ofSpeeds Length Outlets Amps HP Height Length — Width No. 
360* 750 cfm 1 10 ft 0 11A 1/6 hp 9 in 15 йіп 15%in 3960367 
Horizontal 885 cfm Variable 15 ft 2 12A һр 9 in 24 in 18in 38МС015 
2,041 cfm 1 20 ft 0 74A 1ір 19%in 15%in 18%in 5UNZ4 
Horizontal, Vertical 2,600 cfm Variable 16 ft 1 27А 1982 һр 24%in 10%in 24%in 425Х94 
Horizontal; Lateral; Vertical 885 cfm 2 15 ft 1 21A “hp 9in 24 in 18 in 786Ғ11 
Mfr. Item 
Item For Use With Model No. 
Filters 
HEPA Filter Mfr. No. F504 F518 34CF05 
Replacement HEPA Filter Mfr. No. F504/F505 F519 387191 
Replacement Pre-Filter Mfr. No. F504/F505 F520 38ZL92 
Accessories 425X94 
Extension Duct 5UNZA Vortex Axial Fan and 4AYF5 Portable Air Scrubber F405 SUNZ9 
Pivoting 
Utility Blowers 
= 120V, 60 Hz 
= 3 speeds 


= OSHA-compliant guards 


High-velocity, focused air flow and innovative 225° or 270° pivot- 1хёбә 1XGG3 
ing fan heads ventilate and cool work areas while keeping dust 2ЕК29 
and debris in check. 2 grounded 120V outlets accommodate power 
tools or other devices up to 10A total. 3-conductor 10-ft. cords: á 
i р i BI Housing Dim. tlet Dim. 

1XGG3 and 2EKZ9 Type S with 5-15P GFCI plug; 1XGG2 Type S with Wheel СЕМ СЕМ CFM Motor pusing Jim ünerom Mín нет 
5-15P plug. Dia. High Мей. Low Amps HPW н м H Model No. 
2EK29s safety yelow- See instructions ШЕЕ: зи E Br vn" an E 
use. ETL and C-ETL Listed. Тіп 350cfm 300 250 0.95/0.80/0./0A Vishp| itin 14%in 13in | 8in 4іп 9566 2ЕК79 
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Air Conditioners 


Scan. Order. Done. =S 
Details on page A1. E 


H i STANDARD 8-FT. CEILING 
Window and Wall Air EXIT SIGUE ева ЭШЕН Шо. 
ІН 1 П о 150 sq. ft. 0 tu 
Conditioner Selection Guide Ое ane; RUD 2290 stuh PLUG CONFIGURATION 
Determine Cooling Capacity (BtuH) needs using table 250 to 300 sq. ft. 7000 to 7999 BtuH 
қ д : 300 to 350 sq. ft. 8000 to 8999 BtuH 
at right. The table does not include people or equip- 350 to 400 sq. ft. 9000 to 9999 BtuH 
40010 450 sq. ft. 10,000 to 11,999 BtuH 
ment loads. Add CUO л per person. For heavy 45010 550 sq. ft 19:000 to 13/999 BtuH ә 
shade, reduce by 10%. For sunny spaces, increase by 550 0 700 0.1: 14000 0 17900 вин с 
%. i i | 10 sq. ft. ,000 to 20, tu = 
10%. For useina kitchen, add 4000 BtuH 100010 1200 si. fL. 21/000 10 22:999 BtuH led соор 4. 
CEER (combined energy efficiency ratio): The higher 1200 to 1400 sq. ft. 23,00010 23,999 BtuH | 
ini ; 140010 1500 sq.  24,00010 29,999 BtuH - 
the number, the more efficient the unit. 1500 to 2000 sq, ft 30,000 to 33,999 BiuH - 
2000 to 2500 sq. ft. 34,000 to 35,000 BtuH _ 
' 
2 | 
494151 | / 494L46 
= 
Ж 
== , 
== 
== € 
! EEE En = 1 
FRIEDRICH — ш 
Commercial-Grade Window Air Conditioners 
= Programmable Cooling Average CEER NEMA Plug Мо. of Chassis Mir. Item 
= Quiet operation бойу Coverage Area — Rating Voltage Configuration Speeds H w D Type Model No. 
» 24-hr. timer 6,000BtuH — 15010250sqft 121 115 VAC LODL5-15P 4 14%in 19%іп 21%іп SlideOut KCQOGA10 494151 
8,000BtuH 30010 350548 12.0 115VAC LCDI 5-15P — 4 14ain 19%іп 21%іп Slide Out KCQOBA10 494152 
= Auto restart | 8000BtuH — 3001o350sqft 120 115УАС LODLod5P — 4 — 16in — 26in 291п — Slide Out KCSOBAT0 494154 
= Lat HO reversinie pawar cord OO BUH 4010450341 120 VAC EGDI E19 -4-- lei — 20m — 29n — lie Qui KESIOATO 40155 
lE Д uH 0 50 А М Бар” ІП ІП ІП ide Ou 
= Control panel lockout (ON-OFF) 12.000 ВН 45010550508 120 115VAC LCDI 5-15P — 4 16 in 26 in 29in Slide Out _KCS12A10 494156 
» Anti-intrusion protection 12.000BtuH 45010 550508 12.0 230VAC LCDI.6-15P — 4 16 in 26 in 29in Slide Out KCS12A30 494158 
Е р 13.600 ВшН 45010 550 sqft 10.99 115 VAC 1С01,5-15р — 4 16 in 26 in 29in Slide Out KCS14A10 494157 
Made for commercial-grade applications ^ 13,600BtuH 45010 550 sqft 120 115 Vac LCD “БАБЫ 3 18in 26in 34 Bin 5 ide Qu KMVATO 54XN29 
i i 15,700 ВшН 55010 700 5108 10.7 230VAC LCDI,6-15P — 4 16 in 26 in 29in Slide Out KCS16A30 494159 
with components that withstand more 20,000 BtuH 70010 1000 508 10.3 230VAC LCDI 6-15P — 4 18 in 26 in 29in Slide Out KCM18A30 494149 
demanding олитоптепів. Commonly Rue 1000 ыл 104 2ШҮШ ІШЕР Te 
i i i- A uH to sq I LCDI, 6- 4 in in 5 in ide Ou Li 
used to cool offices, retail stores, multi 28.000 BtuH 140010 1500sqft 99 230VAC LCDI 6-20P 4  20%in  28in 35 іп Slide Out KCL28A30 494147 
family buildings, barracks, and dorms. 25000 8н 2000 to 2500 sqft 90 230VAC LCDI 6-30P 4  20%in  28in _ 35 7% іп Slide Out KCL36A30 494148 
i i ooling/Heating, Electric Heat 
Install in а window or through the wall. 7,700BtuH — 25010300sqft 11.0 115VAC LCDI,5-i5P 4 i4%in 19%in 21%іп SlideOut KEQO8A11 494163 
Units have remote capability and can be — -12,000BtuH 45010 550 sqft 109 230 VAC LED .6-00Pp 4 16 in 26 in 29 in Side Qu KEST2A33 494L64 
ia Wi-Fi i 15,700 ВшН 55010 700 508 10.7 230VAC LCDI,6-20P 4 16 in 26 in 29in Slide Out KES16A33 494165 
managed via Wi-Fi to allow centralized 20/000 BiuH 700 to 1000 sqft 3103 230VAC LCDLG-80P —4 — 18in — 26in — 29in Slide Out KEM18A34 494162 
control of settings for one or more units. 24.000BtuH 140010 1500sqft 10.3 230VAC LCDI,6-30P 4 20/in  28in 35 іп SlideOut KEL24A35 494160 
They're also compatible with Amazon 35,000 BtuH 2000 02500508 90 230VAC LCDI, 6-30P 4 200іп  28in 35 %in Slide Out KEL36A35 494161 
li ting, Heat Pi 
Alexa and Google Home. боліп BtuH 24100 to 150 sq t 10.8 115VAC LCDI5-15P 4 16 in 26 in 29in Slide Out_KHS{0A10 494168 
А MEN А | 12.000BtuH 45010 550 108 10.8 230VAC LCDI,6-20P 4 16 in 26 in 29in Slide Out KHS12A33 494169 
Window Mounting Kits—Window kits 17500 BtuH 55010700500 108 230VAC LCDI, 6-30P 4 18 in 26 in 29in Slide Out KHM18A34 494167 
are included with Cooling-Only models 24,000 BtuH 140010 1500sqft 102 230VAC LCDI6-30P 4 20%in  28in 25 іп SlideOut KHL24A35 494166 
but are an accessory item for Cooling/ Far Use With MUI оп 
Heating models. Window kits are required Window Mount Kits for Cooling/Heating Models 
f ind installati Kühl for "0" Chassis KWIKQ 3JA19 
or window Installation. Kühl for Small Chassis KWIKS 48LU80 
" Kühl for Medium Chassis KWIKMB 48LU79 
Carbon Filters—Remove odors and кїй for large Chassis KWIKL 48LU78 
ji j arbon Filters aci 
VOCs. Achieve up toa MERV 6 rating All KCL, KEL and KHL Kühl Commercial Grade Models KWCFL 6JHJO 
when used with standard filter. AILKCS, KES апа KHS Kühl Commercial Grade Models KWCFS 6JHH8 
All KCM, KEM and KHM Kühl Commercial Grade Models KWCFM 6JHH9 
All KCQ and KEQ Kühl Commercial Grade Models KWCFQ 40HY56 


4MH73 


426R70 


Window Air Conditioner Brackets 


Relieve stress that air conditioners place on 


windows. They install from inside and include 


a built-in level and hardware. For additional 
window air conditioner accessories, go to 
Grainger.com®. 


2990 GRAINGER. 


nun 


Weight 
Cap. H 
C Safe 
Up to 80 Lbs 15 in 
Up to 160 Lbs 19Àin 
Frost King 
Up to 80 Lbs 4%in 
Up to 160 Lbs 5 in 
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Air Conditioning & Heating 


Looking For 


w 


434 in 
4 3A in 


14 іп 
19 ^ in 


14 in 


1%in 
1% in 


Mfr. 
Model 


AC-080 
AC-160 


ACB80H 
ACB160H 


Item 
No. 


4MH72 
4MH73 


426R70 
426R71 


Condensing Units? 
Find A/C condensing units, heat pump condensing 
units, and central equipment accessories on page 
3091 and also on Grainger.com. 


38GM12 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Air Conditioners 
FRIGIDAIRE. іс РА] fj FRIEDRICH ERN) 
Residential- Frigidaire—FHW models are Wi-Fi — Friedrich—CCW and CEW modelscan |802 
= = capable. be installed in a window or through E 

Grade Window Air LG—61CZ62 has a variable-speed the wall. All units can be managed via 55KJ56 
с diti ; Wi-Fi to allow centralized control of 

опашопег<$ compressor that adjusts the compressor | «cc. Compatible with Amazon Alexa 
= Programmable, except motor speed to regulate temperature for ra Google Home. Units have Seacoast 

470D39 and 61CZ61 greater energy efficiency. 0 е 


А Protection to guard against corrosion. | 
= 24-hr. timer, except 470039 and 610761 — Perfect Aire—Feature a remote » Quiet operation | 
Units are made of residential-grade materi- control with a built-in room temperature = Auto restart | 
als and have a decorative front grille that sensor that regulates room temperature = Left/right reversible power cord 
blends in with home interiors. Typically used around the remote, allowing the remote = Washable filter 
to cool rooms in houses and apartments. to become the thermostat. 


is 45RK41 ` 
Remote capability, except 470D39 and 1 
61CZ61. 
Cooling Average CEER NEMA Plug No. of Chassis Mfr. Item 
© Сар, i Coverage Area Rating Voltage Configuration Speeds H Ww D Type Brand Model No. 
ooling Only 
5,000 BtuH 100 to 150 sq ft 12.1 115 V AC LCDI, 5-15P 2. 12 іп 16 іп 15 Yin Fixed Frigidaire FFRE053WA1 61DD85 
5,000 BtuH 100 to 150 sq ft 11.0 115 V AC LCDI, 5-15P 2 11 Жіп 17 96 in 14 % in — Lg Commercial LW5016 610261 
5,000 BtuH 100 to 150 sq ft 12.1 115 V AC LCDI, 5-15P — 12 Жіп 16 in 13 Жіп — Perfect Aire 5PAC5000 60FV08 
5,050 BtuH 100 to 150 sq ft 11.0 115 V AC LCDI, 5-15P 2 1176 in 16 іп 16 “in Fixed Frigidaire FFRA051WA1 470039 
6,000 BtuH 150 їо 250 sq ft 12.1 115 V AC LCDI, 5-15P 3 13 ^in 18 ^ in 1934 in Slide Out Friedrich CCWO6B10B 60RE42 
6,000 BtuH 150 to 250 sq ft 12.1 115 V AC LCDI, 5-15P Variable 13 іп 18 іп 15 “in Fixed Frigidaire FHWWO063WB1 55KJ54 
6,000 BtuH 150 to 250 sq ft 12.1 115 V AC LCDI, 5-15P — 13 ^ in 18 Жіп 13 94 in — Perfect Aire 5PAC6000 60FV09 
8,000 BtuH 300 to 350 sq ft 12.0 115 V AC LCDI, 5-15P 3 vin 18%in 19%іп Slide Out Friedrich CCWO8B10B GÜRE43 
8,000 BtuH 300 to 350 sq ft 12.0 115 V AC LCDI, 5-15P Variable 13 Vi in 18 № in 17 V» in Fixed Frigidaire FHWWO083WB1 55KJ55 
10,000 BtuH 400 to 450 sq ft 12.0 115 V AC LCDI, 5-15P 3 14%іп 19%іп 23%іп Slide Out Friedrich CCW10B10 55HF05 
10,000 BtuH 400 to 450 sq ft 12.0 115 V AC LCDI, 5-15P Variable 14 V^ in 19 in 21 ^in Fixed Frigidaire FHWW103WB1 55KJ56 
10,000 BtuH 400 to 450 sq ft 12 115 V АС LCDI, 5-15P 3 14 іп 19 іп 21%1п Fixed Frigidaire FFRET03WA1 61DD88 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 12.0 115 V AC LCDI, 5-15P 3 1496 in 1934 in 23 % in Slide Out Friedrich CCW12B10 55HF06 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 12.0 115 V AC LCDI,5-15P Variable 14 in 19 in 21 in Fixed Frigidaire FHWW123WBi 55Қ/57 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 12 115 V AC LCDI, 5-15P 3 14 № in 19 in 21 ^in Fixed Frigidaire FFRE123WA1 61DD89 
15,000 BtuH 550 to 700 sq ft 11.8 115 V АС LCDI, 5-15P 3 18 in 23%in 25%іп Slide Out Friedrich CCW15B10 55HF07 
15,000 BtuH 550 to 700 sq ft 11.8 115 V AC LCDI, 5-15P Variable 17 7% in 23 % in 25 % in Fixed Frigidaire FHWW153WB1 55KJ58 
15,000 BtuH 170010 1000 sq ft 107 115 V AC LCDI, 5-15P — 18 in 23 Y% in — Perfect Aire 5PAC15000 216UU5 
15,100 BtuH 550 to 700 sq ft 11.8 115 V AC LCDI, 5-15Р 3 17 % in 23 % in 25 % in Slide Out Frigidaire FFRE153WA1 61DD90 
18,000 BtuH — 700 to 1000 sq ft 11.8 208/230 V AC LCDI, 6-20P 3 18 in 23 іп 25 3981 Slide Out Friedrich CCW18B30 55HF08 
18,000 BtuH 700 to 1000 sq ft 11.8 230 V AC LCDI, 6-15P 3 17 in 23 % in 25 % in Slide Out Frigidaire FHWC183WB2 610091 
22.000 BtuH 100010 12000 sqft — 10.0/10.0 — 208/230 V АС LCDI, 5-15P 4 1794 in 26 in 26 Vi in Slide Out — Lg Commercial —LW2217IVSM 616762 
24,000 BtuH _ 1400 to 1500 sq ft 10.3 208/230 V AC LCDI, 6-20P 3 18 % in 27 in 26 % in Slide Out Friedrich CCW24B30 55HF09 
25,000 BtuH —— 1400 їо 1500 sq ft 10.3 230 V AC LCDI, 6-20P 3 18 % in 26 ^ in 26 ^ in Slide Out Frigidaire FHWC253WB2 610092 
25,000 BtuH —— 1400 to 1500 sq ft 9.5 230 V AC LCDI 6-30P — 18 іп 26 № іп 26 % in — Perfect Aire ЗРАСН25000 379A66 
28,000 BtuH 1400 to 1500 sq ft 94 230 V AC LCDI, 6-30P 3 18 % in 26 ^ in 26 ^ in Slide Out Frigidaire FHWC282WB2 610093 
Slider/Casement 
8,000 BtuH 300 to 350 sq ft 112 115 V AC LCDI, 5-15P 3 20 1⁄4 in 14 ^in 25 Yin Fixed Frigidaire ҒҒВ508225Е 45RK41 
10,000 BtuH 400 to 450 sq ft 10.4 115 V AC LCDI, 5-15P 3 20 Жіп 14 Жіп 23 “іп Fixed Frigidaire FFRS1022RE 22XR23 
Cooling/Heating, Electric Heat 
8,000 BtuH 300 to 350 sq ft 10.9 115 V AC LCDI, 5-15Р 3 14 % іп 19 іп 23 % in Slide Out Friedrich CEWO08B11A 55HF10 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 10.9 208/230 V AC LCDI, 6-20P 3 14 % in 19 Жіп 23 94 in Slide Out Friedrich CEW12B33 55HF11 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 10.9 230 V AC 6-20Р -- 16 Жіп 22 % in 23 in — Perfect Aire ЗРАСН12000 60FV10 
18,000 BtuH 700 to 1000 sq ft 10.7 208/230 V AC LCDI, 6-20P 3 18 in 23 біп 25 % in Slide Out Friedrich CEW18B33 55HF12 
24,000 BtuH 1400 to 1500 sq ft 94 208/230 V AC LCDI, 6-20P 3 18 % in 27 in 26 % іп Slide Out Friedrich CEW24B33 55HF13 
Cooling/Heating, MT Only, Electric Heat 
18,000 BtuH 70010 1000 sq ft 10.7 230 V AC LCDI, 6-30P 3 Win 23%in  2596in Slide Out Frigidaire FHWET82WA2 ^ 61DD96 
25,000 BtuH 1400 to 1500 sq ft 94 230 V AC LCDI, 6-30P 3 18 % in 26 іп 26 % in Slide Out Frigidaire FHWE252WA2 610097 
Cooling/Heating, Cooling Only, Electric Heat, Heat Pump 
8,000 BtuH 300 to 350 sq ft 9.8 115 V AC LCDI, 5-15P 3 15 % in 22 % in 23 Жіп Slide Out Frigidaire FHWH082WA1 61DD94 
Cooling/Heating, Electric Heat, Heat Pump 
11,000 BtuH 400 to 450 sq ft 9.8 115 V AC LCDI, 5-15P 3 15 іп 22 % in 23 Жіп Slide Out Frigidaire FHWH112WA1 61DD95 
Cooling/Heating, Fan Forced 
7,900 BtuH 250 to 300 sq ft 11.0 115V 5-15Р 2 132%ыіп 18!1%5іп 20 2%s in Sliding Lg LW8016HR 63ZA18 


Air Conditioner Covers | | ed SS] 


Fit over the front grille or outside cabinet of an idle AC unit to block drafts, dirt, and allergens 22509 
from entering a building. 
Mfr. Item 

Description For Use With Includes Model No. 

Window Air Conditioner Covers, Frost King 

Outdoor Small Window Air Conditioners 1) 18 in x 27 in x 16 in Polyurethane Reinforced Vinyl Air Conditioner Cover АСОН — 426R64 

Outdoor Large Window Air Conditioners 1) 20 in x 28 in x 30 in Polyurethane Reinforced Vinyl Air Conditioner Cover АСЫН —— 426865 

Indoor Small Window Air Conditioners 1) 17 in x 25 in Quilted Fabric Air Conditioner Cover ACOH 426866 

Indoor Large Window Air Conditioners 1) 20 in x 28 in Quilted Fabric Air Conditioner Cover АСТІН — 426R67 5E169 | 
Freue ttes Wall Air Pandit oars [Dover pu SEUR 

rough-The-Wall Air Conditioners Up = гі 

Indoor to 19 in Hx27 % in Wx 6 in D 1212-06 5E169 Ё 
Hazardous Location Through- 
the-Wall Air Conditioners 9 FRIEDRICH 


= Hot gas bypass for cooling operation at low ambient temps., down to 45°F (7°C) without freezing 


Sealed motor and solid-state relays prevent sparking while cooling potentially hazardous environments. 

Can be used where flammable gases, vapors, and liquids are handled or used within enclosed containers 

or systems, but are not normally present in concentrations high enough to be ignitable. Commonly used to 
cool laboratories, control rooms, and storage areas. These commercial-grade units have an e-coated coil 
and powder-coated steel cabinet to resist corrosion. Units are hardwired and have a 15A circuit with a time- 
delay fuse. Meet ANSI/UL 484 Room A/C, SASO 2681, UL Listed for use in Class |, Div. 2, Groups A, B, C and 
D, ISA 12.12.101, and NFPA 70. 


Cooling Average No. of Mfr. iom 
Coverage Area EER Voltage Speeds H wW D Model 


14000714 500 BH 550 to 700 sq ft 9.7/9.7 208/230V AC 1 15 H%ein 25'9вїп 27%in 5Н15М30 220138 
21,000/21,000 BtuH 700 їо 1000 sqft 9.6/9.7 208/230V АС 1 17 sin 25'%6in 27 іп  SH20M30 35ММ/48 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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= Commercial-Grade 
494136 1 Through-the-Wall 
| Air Conditioners 


= Programmable в Auto restart 
= Quiet operation = Control panel lockout (ON-OFF) 


= 24-hr. timer » Anti-intrusion protection 


These through-the-wall air conditioners are made for 
commercial-grade applications with components that with- 
stand more demanding environments. They're commonly 
used for cooling offices, retail stores, multifamily buildings, 
barracks, and dorms. Units have remote capability and can 
be managed via Wi-Fi to allow centralized control of settings 


ЛҮҮ 


Architectural : for one or more units. They're also compatible with Amazon 
Grille = Wall Sleeve Alexa and Google Home. New installations require a wall 
3UD86 4PKZ3 sleeve and fit in Friedrich and Fedders A and B 27" sleeves. 
Cooling Average CEER NEMA Plug No. of Mfr. Item 
Cap. Coverage Area Rating Voltage Configuration Speeds H Ww Dt Model No. 

Cooling Only 

8,000 BtuH 300 to 350 sq ft 10.6 115V AC LCDI, 5-15P 3 15 Жіп 26 % in 21 in WCT08A10 494139 

10,000 BtuH 400 to 450 sq ft 10.6 115V AC LCDI, 5-15P 3 15 34 in 26 іп 21 in WCT10A10 494L40 

10,000 BtuH 400 to 450 sq ft 10.6 230V AC LCDI, 5-15P 3 15 % in 26 Y^ in 21 in WCT10A30 494141 

12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 9.5 115V AC LCDI, 5-15P 3 15 % in 26 іп 21 in WCT12A10B 494L42 

12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 9.5 230V AC LCDI, 6-15P 3 15 Жіп 26 ^ in 21 in WCT12A30B 494L43 

16,000 BtuH 550 to 700 sq ft 9.3 230V AC LCDI, 6-15P 3 15 % in 26 % in 21 in WCT16A30 494L44 
Cooling/Heating, Electric Heat 

10,000 BtuH 400 to 450 sq ft 10.6 230V AC LCDI, 6-20P 3 15 % in 26 іп 21in WET10A33 494L36 

12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 9.5 230V AC LCDI, 6-20P 3 15 % in 26 % in 21 in WET12A33 494L37 

15,400 BtuH 550 to 700 sq ft 9.3 230V AC LCDI, 6-20P 3 15 % in 26 % in 21 in WET16A33 494138 
Cooling/Heating, Heat Pump 

12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 9.3 230V AC LCDI, 6-20P 3 15 % in 26 іп 21in WHT12A33 494L45 
Accessories 
Architectural Grille AG 30086 
Drain Kit DK 3UD88 
Wall Sleeve, 16 % inH x 27 inW x 16 % inD, For Use With Wall master through the wall air conditioners WSE 4PKZ3 


1 Depth includes front cover. 


Residential-Grade Through- 


the-Wall Air Conditioners 9 ғчіеоғісн (29 FRiciDaiRE 


494L26 
и 24-hr. timer Friedrich—Units can be managed with GE—Units аге ADA compliant. 
» Auto restart Wi-Fi and are compatible with Amazon Alexa Wall sleeve is included. 
» Washable filter and Google Home. Units have Seacoast » Programmable 


Protection to guard against corrosion. 
Trim kit is included to give units a finished 
appearance. Chassis fits 24%" to 27" 
Sleeves. 

= Quiet operation 


Through-the-wall air conditioners 
that are made of residential- 
grade materials and have a 
decorative front grille that blends 
in with home interiors. They're 


Perfect Aire—Feature a 
remote control with a built-in 
room temperature sensor that 
regulates room temperature 
around the remote, allowing 


| 


470051 typically used to cool rooms in Frigidaire— Chassis fits most existing the remote to become the 
houses and apartments. Units wall sleeves. New installations require Wall ^ thermostat. 
include a remote control. Sleeve Kit 5PP42. = Programmable 
= Programmable 
Cooling Average CEER Mfr. Item 
Cooling 0 Cap. Coverage Area Rating Voltage - Plug Type Fits Wall Sleeve Dimensions Brand Model No. 
ooling Onl 
— 8,000 BtuH 300 to 350 sq 10.6 115V AC, 5-15P 15 ^ in x 25 % in x 16 % in Friedrich UCTO8A10 494130 
8,000 BtuH 400 to 450 sq 9.5 115V AC, LCDI 5-15Р 15 A in x 25 1^ in x 17 іп Perfect Aire 4PATW8000 216UU7 
9,800/10,000 BtuH 400 to 450 sq 10.6 208/230V AC, 6-15P 15 1⁄4 in x 25 % in x 16 in, 17 % in or 22 in Frigidaire FFTA103WA2 470059 
10,000 BtuH 400 to 450 sq 10.6 115V AC, 5-15P 15 ^ in x 25 75 in x 16 іп Friedrich UCT10A10 494L31 
10,000 BtuH 400 to 450 sq 10.6 230V AC, 6-15P 15 V^ in x 25 76 in x 16 % in Friedrich UCT10A30B 494132 
10,000 BtuH 400 to 450 sq 10.6 115V AC, 5-15P 15 V4 in x 25 ^ in x 16 in, 17 % in or 22 in Frigidaire FFTA103WA1 470058 
10,000 BtuH 400 to 450 sq 9.5 115V AC, LCDI 5-15Р 15 1⁄4 in x 25  inx 17 7 іп Perfect Aire 4PATW10000 379A69 
11,700/12,000 BtuH 450 to 550 sq 10.5 208/230V AC, 6-15P 15 A in x 25 % in x 16 in, 17 % in or 22 in Frigidaire FFTA123WA2 470D62 
12,000 BtuH 450 to 550 sq 10.5 115V AC, 5-15P 15 Ve in x 25 76 in x 16 94 іп Friedrich UCT12A10 494L33 
12,000 BtuH 450 to 550 sq 10.5 230V AC, 6-15P 15 № in x 25 76 in x 16 Y in Friedrich UCT12A30 494134 
12,000 BtuH 450 to 550 sq 10.3 115V AC, 5-15P 15 й in x 25 %inx 17 іп Perfect Aire 4PATW12000 379A71 
14,000/14,000 BtuH 550 to 700 sq 9.3 208/230V AC, 6-15P 15 й in x 25 % in x 16 in, 17 % in or 22 in Frigidaire FFTA142WA2 470064 
14,000 BtuH 550 to 700 sq 9.3 230V AC, 6-20P 15 ^ in x 25 % in x 16 % in Friedrich UCT14A30B 494135 
14,000 BtuH 550 to 700 sq 9.5 230V AC, LCDI 6-15Р 15 й in x 25 1? in x 17 “in Perfect Aire ЗРАТ//14002 216UV1 
Cooling/Heating, Electric Heat 
4,100/8,300 BtuH 300 to 350 sq — 115V AC, 5-20P 15 % in x 26 in x 16 76 in GE AJEQO8AWH бАМС2 
8,000 BtuH 300 to 350 sq 9.6 115V AC, 5-15P 15 ^ in x 25 % in x 16 іп Friedrich UETO8A11 494126 
8,000 BtuH 300 to 350 sq 9.6 115V AC, 5-15P 15 Vain x 25 V in x 16 in, 17 % in or 22 in Frigidaire FFTHO82WA1 470057 
9,800/10,000 BtuH 400 to 450 sq 9.6 208/230V AC, 6-20P 15 й in x 25 Ф in x 16 in, 17 % in or 22 in Frigidaire FFTH102WA2 470D60 
10,000 BtuH 400 to 450 sq 9.6 230V AC, 6-20P 15 “іп x 25 76 in x 16 % in Friedrich UET10A33 494L27 
11,400/11,600 BtuH, 9,500/11,600 BtuH 400 to 450 sq -- 208/230V АС, 6-20Р 15 96 in x 26 in x 16 % іп GE AJEQ12DCH 6AMC3 
12,000 BtuH 450 to 550 sq 9.6 230V AC, 6-20P 15 Bin x 25 іп x 16 % in Friedrich UET12A33 494L28 
12,000 BtuH 450 to 550 sq 9.5 230 V, 6-20P 15 96 in x 25 4e in Frigidaire FFTH122WA2 61DD99 
14,000/14,000 BtuH 550 to 700 sq 9.3 208/230V AC, 6-20P 15 “in x 25 іп x 16 in, 17 Y^ in or 22 in Frigidaire FFTH142WA2 470065 
14,000 BtuH 550 to 700 sq 9.3 230V AC, 6-20P 15 ^ in x 25 % in x 16 % in Friedrich UET14A33 494129 
A 14,000 BtuH 550 to 700 sq 95 230V AC, 5-20P 15 Vinx 25 іп x 17 іп Perfect Aire 3PATWH14002 60Е\11 
ccessories 
Architectural Grille, For Use with Friedrich Uni-Fit Through The Wall USC Sleeve Friedrich UXAA 46E371 
Architectural Grille, For Use with Frigidaire Through The Wall Air Conditioners Frigidaire 5304515640 5H443 
Through-The-Wall AC Sleeve, 15 7 in Height x 25 % їп Width x 17 2 in Depth, For Use With Standard 24 in Thru-the-Wall AC Units Perfect Aire PAWS1 60KZ92 
Wall Sleeve with Weather Seals, 1574 Н x 25% W x 17/2, For Use With Frigidaire Through The Wall Air Conditioners Frigidaire 5304522751 5РР42 
Wall Sleeve, 1572 Н x 2578 W x 16314", For Use With Friedrich Uni-Fit Air Conditioners Friedrich USC 2RLC7 
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Packaged Terminal Air 


Conditioners with Electric Heat 


» Quiet operation 

= 2-motor design 

= Power cord included 

Have separate cooling and 
heating systems for overcoming 
harsher winter temps. Electric 
heating element provides heat 


Cooling Average 
Cap. Coverage Area 
Without пене ЫСЫ, hir 
7,200/7,000 BtuH 250 to 300 sq 
7, 200 ШЫ 250 to 300 sq 
7,700 BtuH 250 to 300 sq 
7,700 BtuH 250 to 300 sq 
9,000 BtuH 350 to 400 sq 
9,000 BtuH 350 to 400 sq 
9,000 ВІН 350 to 400 sq 
9,200/9,400 BtuH 350 to 400 sq 
9,400 BtuH 350 to 400 sq 
11,500/11,700 BtuH 400 to 450 sq 
11,500/11,700 BtuH 400 to 450 sq 
11,500/11,700 BtuH 400 to 450 sq 
11,600/11,800 BtuH 400 to 450 sq 
11,800 BtuH 400 to 450 sq ft 
14,200/14,500 BtuH 550 to 700 sq ft 
14,700/15,000 BtuH 550 to 700 sq ft 
14,700/15,000 BtuH 550 to 700 sq ft 


when temps. fall below freezing. 
Packaged terminal air conditioners 
(PTACs) typically run quieter and 
have longer service than packaged 
terminal heat pumps (PTHPs), but 
use more energy for heating. Units 
with Seacoast Protection guard 


Packaged Terminal Air 


Conditioners with Heat Pump 


= Quiet operation 

= 2-motor design 

= Power cord included 
Packaged terminal air condition- 
ers (PTACs) have a heat pump 
that allows for switching between 
cooling and heating for year- 
round climate control. Heat pump 
uses less energy for heating than 


Cooling Average 
Cap. Coverage Area 
With Outside Make-Up Air 
9,400/9,600 BtuH 350 to 400 sq ft 
11,800/12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 
Without Outside Make-Up Air 
7,000/7,200 BtuH 250 to 300 sq ft 
7,200 BtuH 250 to 300 sq ft 
7,700 BtuH 250 to 300 sq ft 
7,700 BtuH 250 to 300 sq ft 
9,000 BtuH 350 to 400 sq ft 
9,000 BtuH 350 to 400 sq ft 
9,000 BtuH 350 to 400 sq ft 
9,200/9,400 BtuH 350 to 400 sq ft 
9,400 BtuH 350 to 400 sq ft 
11,600/11,800 ВИН 400 to 450 sq ft 
11,800 BtuH 400 to 450 sq ft 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 
14,200/14,500 BtuH 550 to 700 sq ft 
14,500 BtuH 550 to 700 sq ft 
14,500 BtuH 550 to 700 sq ft 
Description 
Amana Accessories 


Drain Kit 

Electric Subbase, 115/208/230V 15/20A 
Electric Subbase, 208/230/265V 30A 
Hardwire Kit, 230/265V 

Mechanical Thermostat 
Non-Programmable Thermostat, 2-Stage 
Heat / 1-Stage Cool or Heat Pump 
Power Disconnect Switch, 208/230V 


Standard Grille, Metal, 16 72 inH x 42 132 inW x 1 3964 inD 
Wall Sleeve, Metal, Beige, 16 /віпН x 42 inW x 14 % inD 


Friedrich Accessories 
Architectural Grille, Beige 
Architectural Grille, Clear 
Condensate Drain Kit 
Drain Pan, 8 in Width 


Insulated Wall Sleeve, 16 inH x 42 inW x 13 % inD. 


Power Cord, 230/208VAC, 6-15P 
Power Cord, 230/208VAC, 6-20P 
Power Cord, 265VAC, 6-15P 

Power Cord, 265VAC, 7-20P 

Powered Subbase, 265V 30A 
Standard Grille, Anodized Silver 
Wired Thermostat, 24VAC/DC 

Wired Thermostat, 24VDC 

Wireless Thermostat, 24VDC, 24V DC 
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HVAC & REFRIGERATION 
Air Conditioners 


Heating & Air Conditioning 


МИ 
Friedrich—Wall sleeve is 
required for new construction, sold 


separately. 


Amana—New installations require 
an exterior grille and wall sleeve, 
sold separately. 


31TN70 


against corrosion. 
WITH SEACOAST PROTECTION | WITHOUT SEACOAST PROTECTION 

NEMA Plug Heating Mfr. Item Mfr. Item 

EER Voltage Configuration Cap. Brand Model No. Model No. 

13.0/13.0 208/230У/ AC LCDI, 6-20P  11,700/9,600 BtuH — Friedrich PDEO7K3SG 31TN70 — — 

13.0 265V AC LCDI, 7-20P 11,700 BtuH Friedrich PDEO7R3SG 31TN71 = = 
11.5/11.7 208/230У AC LCDI,6-15P 8,500/6,800 BtuH Amana | PTCO73G25CXXX 36РТ39 PTCO73G25AXXX 36РТ49 
11.5/11.7 208/230V AC LCDI, 6-20P  12,000/9,900 BtuH Amana | PTC073G35CXXX 36РТ40 РТС073635АХХХ 36РТ50 
11.2/11.5 — 208/230V АС LCDI, 6-15P  8,500/6,800 BtuH Amana | PTCO93G25CXXX — 36PT41 PTCO93G25AXXX —— 36PT51 
11.2/11.5 208/230V AC LCDI,6-20P ^ 12,000/9,900 BtuH Атапа | PTC093G35CXXX 36РТ42 PTCO93G35AXXX 36PT52 
11.2/11.5 — 208/230V AC LCDI,6-30P 17.100/14,000 BtuH Amana | PTCO93G50CXXX — 36PT43 PTCO93G50AXXX ^ 36PTo3 

12.1/12.1 208/230V AC LCDI,6-20P 11,700/9,600 BtuH Friedrich PDEOSK3SG 31TN72 — — 

12.1 265V AC LCDI, 7-20P 11, 700 BtuH Friedrich PDEOSR3SG 31TN73 — — 
10.3/10.4 208/230V AC LCDI, 6-15P 8,500/6,800 BtuH Amana | PTC123G25CXXX 36РТ44 PTC123G25AXXX 36PT54 
10.3/10.4 208/230V AC LCDI,6-20P 12,000/9,900 BtuH Атапа | PTC123G35CXXX 36РТ45 PTC123G35AXXX 36РТ55 
10.3/10.4 208/230V AC LCDI,6-30P 17, 100/14, 000BtuH Amana | PTC123G50CXXX 36РТ46 PTC123G50AXXX 36PT56 

11.6/11.6 208/230V AC LCDI, 6-20P 11 ‚700/9, 600 BtuH Friedrich PDE12K3SG 31TN74 — — 

11.6 265V AC LCDI, 7-20P 11,700 BtuH Friedrich PDE12R3SG 31TN75 — — 

10.4/10.4 208/230V AC LCDI, 6-30P 17,000/13,200 BtuH Friedrich PDE15K5SG 31TN76 — — 
10.0/10.0 208/230V AC LCDI,6-20P 12,000/9,900 BtuH Атапа | PTC153G35CXXX 36РТ47 PTC153G35AXXX 36PT57 
10.0/10.0 208/230V AC LCDI,6-30P 17,100/14,000 BtuH Атапа | PTC153G50CXXX 36РТ48 PTC153G50AXXX 36PT58 

FRIEDRICH ГА 


electrical heat when outdoor 
temps. stay above freezing; ideal 
for climates with mild winters. 
Also called packaged terminal 
heat pumps (PTHPs), they have an 
auxiliary electric heater for heating 
on days when temps. fall below 
freezing. Units with Seacoast 
Protection guard against corrosion. 


NEMA Plug 
Configuration 


LCDI, 6-20P 
LCDI, 6-20P 


LCDI, 6-20P 
LCDI, 7-20P 
LCDI, 6-15P 
LCDI, 6-20P 
LCDI, 6-15P 
LCDI, 6-20Р 
LCDI, 6-30P 
LCDI, 6-20P 
LCDI, 7-20P 
LCDI, 6-20P 
LCDI. 7-20Р 
LCDI, 6-15P 
LCDI. 6-20P 
LCDI, 6-30P 
LCDI. 6-30P 
LCDI, 6-20Р 
LCDI. 6-30P 


Voltage 


1. 208/230V AC 
4. 208/230V AC 
0 


1 208/230V AC 
3 265V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 
265V AC 
208/230V AC 
265V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 
208/230V AC 


7 
7 
5 
5 
5 
12.1/12.1 
12.1 
11.6/11.6 
11.6 
10.7 
10.7 
10.7 
10.4/10.4 


9.7 
9.7 


Mfr. 
Model 


DK900D 
PTSB320E 
PTSB330E 

PTPWHWK4 
D9945801 
PHWT- 
A150H 
PSHWO03A 
SGKO1B 
WS900E 


PXBG 
PXAA 
PXDR10 
VPDP2 
PDXWSA 
PXPC23015A 
PXPC23020A 
PXPC26515A 
PXPC26520A 
РХ5В26530 
PXGA 
EMRT 
RT7 
WRT2 


Item 
No. 


36PT82 
36PT87 
36PT88 
36PT90 
36PV03 


36PV05 


36PT92 
36PT80 
36PT79 


1VXT9 

1VXU3 
1VXU1 

55ЕТ91 
1VXU2 
31TN87 
31TN88 
31TN89 
31TN90 
6DPW8 
1VXT8 

483F37 
54ZV40 
542V42 


Friedrich—Wall sleeve is required 
for new construction, sold sepa- 
rately. 467X23 and 467X24 include 
washable MERV 6 filter. 


Amana—New installations require 
an exterior grille and wall sleeve, 
sold separately. 


36PT59 


WITH SEACOAST PROTECTION | WITHOUT SEACOAST PROTECTION 
Heating Mfr. Item Mfr. Item 
Cap. Brand Model No. Model No. 
11,942 BtuH Friedrich PVHOOK3F 467X23 = = 
11,942 BtuH Friedrich PVHT2K3F 467X24 = = 
11,700/9,600 BtuH — Friedrich PDHO7K3SG 31TN77 — — 
11,700 BtuH Friedrich PDHO7R3SG 31TN78 = = 
8,500/6,800 BuH Атапа | PTHO73G25CXXX 36РТ59 PTHO73G25AXXX 36РТ69 
12,000/9,900 Btu Атапа | PTHO73G35CXXX 36РТ60 PTHO73G35AXXX 36РТ70 
8,500/6,800 BtuH Amana | PTHO93G25CXXX 36РТ61 PTH093G25AXXX  36PT71 
12,000/9,900 BtuH Amana | PTHO93G35CXXX 36РТ62 РТН093635АХХХ 36РТ72 
17,100/14,000 BtuH Amana | PTHO93G50CXXX  36PT63 РТН093050АХХХ 36РТ73 
11,700/9,600 BtuH — Friedrich PDHOSK3SG 31TN79 — — 
11,700 BtuH Friedrich PDHOSR3SG 31TN80 = = 
11,700/9,600 BtuH — Friedrich PDH12K3SG 31TN81 = = 
1,700 BtuH Friedrich PDH12R3SG 31TN82 — — 
8,500/6,800 Btu Amana | PIH123G25CXXX 36РТ64 PTH123G25AXXX 36РТ74 
12,000/9,900 BtuH Атапа | PTH123G35CXXX 36РТ65 PTH123G35AXXX 36PT75 
17,100/14,000 BtuH Amana | PTH123G50CXXX 36РТ66 PTH123G50AXXX 36РТ76 
17,000/13,900 BtuH Friedrich PDH15K5SG 31TN83 — = 
12,000/9,900 BtuH Атапа | PIH153G35CXXX 36РТ67 PTH153G35AXXX 36РТТ7 
17,100/14,000 BtuH Amana | PTH153G50CXXX 36РТ68 PTH153G50AXXX 36РТ78 
‚жанаш 9 FRIEDRICH m 
- к 
Packaged Terminal |” 
= bx Sea 2 
Air Conditioner Be JE 
Accessories ма 
Find additional wall air conditioner = 
accessories on Grainger.com. 
cessories on Grainger.co 36PT82 36PV05 
ж 
1VXU2 483F37 31TN87 
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Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Multizone Ductless Mini-Split 
Indoor Wall-Mount Air Handlers 


» 208/230VAC 


= WiFi-capable 


fj FRIEDRICH 


Fasten to a wall (typically near the ceiling) to blow cooled or heated air into a room 


= - » Seacoast = Programmable or area. Multiple air handlers can be connected to an outdoor condenser of suffi- 
55MN68 Protection guards = Remote control cient capacity for cooling more than 1 room. New installations require refrigerant 
against corrosion line set, sold separately on Grainger.com. 

Cooling Average Heating Cap. Indoor Indoor Indoor Mfr. Item 

ap. Coverage Area - Heat Pum SEER Head Height Head Width Head Depth Model No. 
7,000 BtuH 250 to 300 sq ft 8,500 Btu 0 itin 37 Ys in 8 Zin ЕРНММ/07А3В 55MN68 
9,000 BtuH 350 to 400 sq ft 9,500 BtuH 22.5 itin 37 9s in 8 іп FPHEWO9A3B 55MN69 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 13,000 BtuH 22 TT in 37 3s in 8 іп FPHFW12A3B 55MN70 
18,000 BtuH 700 to 1,000 sq ft 19,000 BtuH 23.3 13 in 48 in 9 іп FPHEW18A3B 55MN71 
23,500 BtuH 1,200 to 1,400 sq ft 26,000 BtuH 21 13in 48 in 9 T. in FPHFW24A3B 55MN72 


Multizone Ductless Mini-Split Indoor 
Ceiling-Mount Cassette Air Handlers 


fd FRIEDRICH 


4% 


» 208/230VAC 
= Seacoast Protection 
guards against 


= WiFi-capable 
= Programmable 
= Remote Control 


Commonly installed in the center of a room within a cutout or drop ceiling. 
Multiple air handlers can be connected to an outdoor condenser of sufficient 
capacity for cooling more than 1 room. New installations require refrigerant line 


á corrosion set, sold separately on Grainger.com. 
55MN61 Cooling Average Heating Cap. Indoor Indoor Indoor Mfr. Item 
Cap. Coverage Area - Heat Pump SEER Head Height Head Width Head Depth Model No. 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 14,400 BtuH 19 8 V^ in 22 V» in 22 іп FPHFC12A3B 55MN61 
18,000 BtuH 700 to 1,000 sq ft 21,200 BtuH 19 14% in 33 in 33 in FPHFC18A3B 55MN62 


Multizone Ductless Mini-Split Indoor Ceiling- 
Mount Concealed Duct Air Handlers 


% FRIEDRICH 


= 208/230VAC = WiFi-capable Install within a ceiling, furr down, or soffit. They can be connected directly to a regis- 
= Seacoast Protection = Programmable ter or to ductwork. Multiple air handlers can be connected to an outdoor condenser 
guards against = Remote Control of sufficient capacity to form a multizone mini-split system. New installations require 
corrosion refrigerant line set, sold separately on Grainger.com. 
55MN63 Cooling Average Heating Cap. Indoor Indoor Indoor Mfr. Item 
Cap. Coverage Area - Heat Pump SEER Head Height Head Width Head Depth Model No. 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 14,400 BtuH 19 22 V. in 42 V^ in 11 in FPHFD12A3A 55MN63 
18,000 BtuH 700 to 1,000 sq ft 21,200 BtuH 19 22 Vain 53 in fiin FPHFD18A3A 55MN64 


Multizone Ductless Mini-Split Outdoor Condensers 7 -rieprich 


renee в 208/230VAC = Programmable Used as part of a multizone mini-split system along with two or more indoor 
> = Seacoast = Remote Control, air handlers. Weather-resistant cabinet houses and protects compressor, 
55MN65 protection except 60RE44 condenser coils, and other interior components. Can be roof-mounted or placed 
| = WiFi-capable, on the ground outside a wall. New installations require refrigerant line set, sold 
except GORE44 separately on Grainger.com. 
Cooling Average Heating Cap. Outdoor Outdoor Outdoor Mfr. Item 
Cap. Coverage Area - Heat Pump SEER Height Width Depth Model No. 

7,000 BtuH 250 to 300 sq ft 18,000 BtuH 0 26 % in 33 “іп 12 іп FPHMR18A3A БШШ 
24.000 BtuH 1,400 to 1,500 sq ft 24.000 BtuH 22 33 in 37 Ys in 13% in ЕРНМВ24АЗА 55MN66 
32,000 BtuH 1,500 to 2,000 sq ft 36,000 BtuH 21 41 %in 37 Ys in 13 % in FPHMR36A3A 55MN67 
42,000 BtuH 2,000 to 2,500 sq ft 42,000 BtuH 20 41 % in 37 % in 13 % in FPHMR42A3A 60RE44 

ini H H YELLOW > 
Mini-Split Tool Kits mme ШУ 
Mfr. Item 
Item Includes Brand Model No. 
ТЕРЕГІ " Flare Tool, Heat Pump Manifold, Hex Key Set, Hoses, R410-A 
Mini-Split Too! Kit Coupler, Torque Wrench, Tube Cutter & Bag, Vacuum/Charge Valve Yellow Jacket 60991 — 21HF08 
2m Brass Сара (5), V4 in High pressura KOBRA Hose Set, 7 in 
гені; " hield Locking Caps (4), 74 in Valve Core Removal Tool, 546 in Male А 
Mini-Split Too! Kit х М in Female Brass Adapters (2), Flaring Tool, Hex Key Set, JB JB Industries МӨКІТІ 35YX50 
Backpack, Patriot Manifold with R410A gauges, Torque Wrench 
—— “ (2) Y^ in Male x $e in Female Brass Adapters, (4) 1s in Shield Locking 
m т ini-Cnli А Caps, (5) %46 in Brass Caps, “в in High Pressure KOBRA Hose Set, “в ; 
L L L a= жш. T Mini-Split Tool Kit in Valve Core Removal Tool, Flaring Tool, Hex Key Set, JB Backpack JB Industries MSKIT2 35YX51 
21HFOS [ 20 | F Sera (oy intr РА RIOT Manifold with R4104, Torque Wrench Kit 
— X, 2 nterchangeable Hea nterchangeable Heads: 17, 22, 24, 26, 27, 
la 74 je ы; Torque Wrench Kit (8) In Release Tool Blow Molded pase 1 Yellow Jacket 60650 ЗЗМТ62 
“мы, VT nterchangeable Head — (8) Interchangeable Heads: 16, 17, 21, 22, 24, 26, 
Torque Wrench Kit 27, 29mm, Release Tool, Blow Molded Case Yellow Jacket 60652 — 33NT63 


55AD43 


Digital/Wireless App Manifolds 


Measure both low- and high-refrigerant pressure to troubleshoot issues such as leaks or to aid when evacuat- 
ing and recharging refrigeration or AC systems. Manifolds can analyze, store, and send measurement data on 
refrigeration and AC systems and heat pumps. They have a large graphic display and are Bluetooth capable. 55AD43 only 
comes with two smart probe pipe clamp thermometers and two refrigeration smart pressure probes, batteries, and a 
carrying case. 


Gauges 
Refrigerant Мо. of High-Side Low-Side Mfr. Item 
Description Compatibility Valves Accuracy Red Blue Model No. 
Smart Probes AC Refrigeration Test Kit 0 +/-0.50% 0to870psi -1410870рві 0563 000220 55Ар43 
Smart Digital Manifold Multiple 2 +0.50% -15 to 870 psi -15 їо 870 рѕі 0564 550101  61HV73 
Smart Digital Manifold Refrigerants 4 +0.50% -15 to 870 psi -15 to 870 psi 0564557101 61Н/74 
61HV75 Smart Digital Manifold 4 +0.50% -15 to 870 psi -15 to 870 psi 0564557201  61HV75 


2994 GRAINGER. 
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HVAC & REFRIGERATION 
Air Conditioners 


fj FRIEDRICH 


. Pa " 55MN54 
Single-Zone Ductless Mini-Split | 
я - | 
Systems with Wall-Mount Air Handler 4 9 d 
i 1 
= Cooling/Heating, Heat Pump Include a condenser and a wall- 
= WiFi-capable mount air handler for standard 
= Seacoast Protection guards installations. New installations = 
against corrosion require refrigerant line set, sold | 
= Programmable separately on Grainger.com. Jy 
= Remote Control , ' 
Cooling Average Heating Cap. Indoor Indoor Indoor Mfr. Item 
Cap. Coverage Area - Heat Pump SEER Voltage Head Height Head Width Head Depth Model No. 
9,000 BtuH 350 to 400 sq ft 10,500 BtuH 19.5 115V AC 11 Yin 33 74 in 8 in ЕРНМ/097А 55MN54 
9,000 BtuH 350 to 400 sq ft 10,500 BtuH 22.5 208/230V AC 11 іп 33 Zin 8 іп FPHWO93A 55MN56 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 14,000 BtuH 22 115V AC 11 іп 33 іп 8 1^ in FPHW121A 55MN55 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 14,000 BtuH 22 208/230V AC 11 іп 3374 in 8 іп FPHW123A 55MN57 
18,000 BtuH 700 to 1,000 sq ft 19,500 BtuH 23.3 208/230V AC 13 V6 in 45 Жіп 10 in FPHW183A 55MN58 
23,500 BtuH 1,200 to 1,400 sq ft 26,500 BtuH 21 208/230V AC 13 Yin 45 Жіп 10 in FPHW243A 55MN59 
36,000 BtuH 2.000 to 2,500 sq ft 28,000 BtuH 16.4 208/230V AC 13 %in 50 56 in 10 Y in FPHW363B 55MN60 
FRIEDRICH 
FRIEDRICH H 
9 Ductless Split 
Single-Zone Split System Air 
System with Й Conditioners 
кетсек 
Heat Pump = 208/230VAC 
L : A 
= 208/230VAC ? в а паше 
» Cooling/Heating, Heat Pump | = Frogrammanble: only 
= Seacoast Protection guards E 785WT3—Compact cassette unit 
against corrosion 55ММ60 installs in a suspended ceiling 
= Programmable and mounts flush to the ceiling to 
= Remote control ease installation and for a clean 
Includes a condenser and a wall-mount air handler for standard appearance. 
5-1 Тһе = busta 47 а а wall е near the 785WT2—Concealed duct unit 
a ing) i: EN à or a О lv поа Ы E ed or d installs in the ceiling or furr down for 
is wall-mount system is typically easier to reach for installation an unobtrusive installation. 
and maintenance compared to ceiling-mount systems. 
бой average А Healing i йог Indoor Indoor " й 
Average Heating Indoor Indoor Indoor ooling  Voverage (ар. - Nea ва ea pa r em 
Cooling Coverage Cap. - Heat Head Head Head Mfr. Item hi hea zum SEER Height Width Depth — Model No. 
Cap. Area Pump SEER Height Width Depth Model No. BluH 2400 ni BluH 19.5 1134in 33 іп 33 іп FPHC363A 785WT3 
36,000 200010 әв 000 ; ; ; 24000 — 140010 28000 
BiuH 2500 BluH 16.4 13 % іп 50 % іп 10 4 in FPHW363B 55ММ60 BluH 1.800 sqft ШІН 18 10%їп 35 %іп 28%1п FPHD243  785WT2 
MOVINCOOL. 
— JN - Ceiling Air 
1 age 
weit TM Conditioner j 


55MN75 55MN74 


2 FRIEDRICH 


Ductless Mini-Split Accessories 


These accessories are made for Friedrich ductless mini-split air 
conditioners to ensure compatibility and proper function. 


For Universal Ductless Mini-Split Accessories, go to Grainger.com. 


Mfr. Item 
С с Description Model No. 
assette Grille, For use with Friedrich 
Ductless Cassette Larger BTU FPCG182436 55MN76 
Cassette Grille, For use with Friedrich 
Ductless Cassette Smaller BTU FPCG0912 55MN75 
Wall Controller, For use with All FPWC1 55MN74 


Friedrich Ductless Split Systems 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


= Air-cooled, vented 


Slim top-to-bottom profile fits above 
drop ceilings. Intake and exhaust 
flanges connect to ceiling ducts to 
cool computer rooms, telecom closets, 
offices, and healthcare facilities. Unit 
hardwires into an electrical circuit and 
has built-in mounting brackets for 
attaching to ceiling down rods. 


NON 
36P688 : 


. 


waj 


Cooling Average Sound Mfr. Item 
Cap. Coverage Area Voltage Level H w D Model No. 
Air Conditioner 
10,500 BtuH 400 to 450 sq ft 115V AC 52dB 15 біп 32in 20іп CM12 36P688 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories 
Condenser Intake Air Plenum, For Use With Mfr. No. CM12 481769-0221 36Р692 
Exhaust Air Flange, For Use With CM25 481170-0191 36Р694 
Exhaust Air Flange, For Use With Mfr. No. CM12 481170-0440 36Р691 
Millivolt Thermostat, For Use With Classic 40, Classic 60, and CM12 LA484500-3430 36Р693 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. =F 
Air Conditioners Details on page A1. 


= = ENG. Dayton} 
> — AG FRIGIDAIRE 8 2 FRIEDRICH @ LG 
= à Light-Duty Portable Air Conditioners 
55KJ59 E 
Can be wheeled into place to cool a small room or supplement the 
primary air conditioning system in offices, schools, and other areas. 


a 115V = Outside venting required 
— Require ducting to discharge hot exhaust air to the outdoors. 


» Window adapter kit included 


= 2 40Ј285 Friedrich—Window slider kit fits vertical and horizontal openings. 
60RE40 
Max. Max. 
Exhaust Supply 
BtuH Cooling Average NEMA Plug No.of Hose Hose Mfr. Item 
-DOESACC Coverage Area Configuration Speeds Length Length H Ww D Key Features Brand Model No. 
Cooling Only, Air-Cooled Ducted 
3,800 BtuH 100 to 150 sq ft LCDI, 5-15P 3 5ft 17 ft 31 іп 19 % іп 16 іп Remote Control, WiFi-Capable Frigidaire GHPC132AB1 55KJ59 
5,225 БИН 100101505048 LCDI, 5-15P 3 6t 7 in — 24 % in 11 іп 1734 in Programmable, Remote Control Dayton 400785 40J285 
5,300 BtuH — 100to 150sqft LCDI, 5-15P 2 5ft — 27 % in 13 % in 14 in Programmable, Remote Control Dayton 60YP69 60ҮР69 
7,000 BtuH — 250to 300 sq ft CDI, 5-15P 2 5ft — 27 3A in 13 96 in 14 in Programmable, Remote Control Dayton 60YP70 ^ 60YP70 
8,000 BtuH 30010 350 sq ft CDI, 5-15P 3 5ft — 27 % in 17 іп 14% in Programmable, Remote Control Dayton 60YP71 60YP71 
Cooling Only, Air-Cooled Vented 
5.000BtuH — Upto200sqft LCDI, 5-15P 4 5ft 5 27%іп 16%in 12%іп мо Мето WE Capa Friedrich ZCPOBSA ^ 60RE37 
6,000BtuH — Upto300sqft LCDI, 5-15P 4 5ft 5ft — 27%in 16%in 12%in LC Raa WIE. Caras Ol Friedrich ZCP10SA  60RE38 
Condensate Overflow Protection, 
7,500 BtuH Up to 400 sq ft LCDI, 5-15P 3 5ft 5 28 іп 17 vein 14 74 іп LCD Remote, Self-Evaporative Friedrich ZCP12DB 60ВЕ40 
Condensate System, WiFi Capable 
8,000 ВШН 45010550501 LCDI, 5-15P 4 5ft 5ft — 27%in  16%in  12%іп LCD Remote, Sleep Control Friedrich ZCP12SA  60RE39 


Function, WiFi Capable 
24 hr On/Off Timer, Cellular 
10,000 BtuH 400 to 450 sqft ІСПІ,5-15Р Variable — = 30 % in 19 36 in 18 Yin Control, Electronic, On/Off and Lg Commercial LP1419IVSM 61CZ65 
Temp. Control, WiFi Control 


Cooling/Heating, Heat Pump, Air-Cooled Vented 


Condensate Overflow Protection, 
9,500 BtuH Up to 500 sq ft LCDI, 5-15P 3 5ft 5 28 іп 17 vein 14 Yin LCD Remote, Self-Evaporative Friedrich ZHP14DB — 60RE41 
Condensate System, WiFi Capable 


— 
TRIPP-LITE 
— ——— 
- '- 
— — Heavy-Duty Air-Cooled 
Portable Air Conditioners 
» 24-hr. timer 
Provide cool, dehumidified air for cooling people, 
processes, and equipment. Ideal for rack enclosures, 
network closets, and areas without access to facility 
HVAC. Condensate is re-evaporated for drip-free 
operation, so no floor drain is required and no water 
tank needs to be emptied. 
Cooling Average NEMA Plug No.of Max. Exhaust Max. Supply Item 
ap. Coverage Area Voltage Configuration Speeds Hose Length Hose Length H w D Key Features No. 
Cooling Only, Air-Cooled Ducted 
18,000 BtuH — 700to 1,000 sqft — 208/240V AC L6-20P 4 10 ft 6ft 38 Yin 20%їп 21%in Cellular Control, Programmable, Tamper Resistant 431080 
24,000 BtuH 1,400 to 1,500 sq ft 208/240V AC L6-20P 4 10ft 6 ft 38 Yin 20%in 21%in Cellular Control, Programmable, Tamper Resistant 431081 
33,000 BtuH 2,000 to 2,500 sqft 208/240V AC L6-30P Variable = = 78%in 23%in 42%іп Cellular Control, Programmable, Tamper Resistant 43ME35 
Cooling Only, Air-Cooled Vented 
12,000 BtuH 450 to 550 sq ft 120V AC LCDI, 5-15P 3 10 ft 6 ft 32%in 12%іп 19%in Programmable, Remote Control 6RHW7 
(С KOLDWAVE 


Heavy-Duty Water-Cooled Portable Air Conditioners 

= Ambient temp. range: 70° to 113°F = 2 cooling speeds 

Provide high-capacity air conditioning where no window or outside air source is available. Units connect to 
a water supply and drain. 18" quick-connect hose included; additional hose kits sold separately. Automatic 
regulating valve shuts off water flow when the compressor is not running. Great for computer rooms, 
medical equipment rooms, and telecommunication equipment rooms. 


Cooling Average NEMA Plug Heating Mfr. Item 
Cap. Coverage Area — Voltage Configuration H W D Cap. Model No. 
Cooling Only 
6,300 BtuH — 150to250sqft 115VAC LCDI,5-15P 17%іп 22%іп 12іп — 5WKO7BEATAAA0 4PKP3 
10,800 BtuH — 400to 450sqft —115VAC LCDI,5-15P 31 іп 25in 10%in -- 5WKI4BEATAAA0 4PKP4 
16,100 BtuH 55010700548 —230VAC  LCDI,6-15P 28%in 36in 12 іп — . 5WK18BGA1AAA0 4PKP5 
Mfr. Item 23,000 BtuH 1,200 to 1,400 sqft 230V AC LCDI,6-15P 28%in 36in 12%in -- 5WK26BGATAAA0 4PKP7 
L Model No. Cooling eatis Heat Pump Р Я 2 

Hose Kits with Quick-Connect Fittings 7,000 BtuH — 250to300sqft  115VAC  LCDI,5-15P 17%іп 22%in  12in 7,800 5WKO7BEATAAHO 4PKP9 
10 ft 88540762504 13M332 10,800BtuH —400to450sqft 115VAC LCDI,5-15P 31%in 25in 10 іп 12,000 5WK14BEA1AAHO АРКЕТ 
20ft 88540763505 13M330 19,100 BtuH 70010 1,000 sqft 230V AC  LCDI,6-15P 28%іп  36in 12%in 18,000 5WKT8BGATAAHO 4PKR2 
40 t 88SA0763506 13M331 27,300 BtuH 1,400 to 1,500 sq ft 230V AC LCDI, 6-15P 28 іп  36in 12 іп 26,000 SWK26BGA1AAHO 4PKR4 

2996 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Air Conditioners 


Heavy-Duty MOVINCOOL 
Portable Air Conditioners 
= Air-cooled vented Climate Pro K Series— Climate Pro X and Classic Series— 
= Self-contained units are Models are designed for Designed to spot cool warehouses, 
easy to install and operate — heat-sensitive server manufacturing plants, and outdoor events. 


Provide cool, dehumidified air rooms, hospitals, labora- Also suitable for process cooling and 
for cooling people, processes, tories, schools, and stuffy moisture removal. 


and equipment. They're offices. May be used for Climate Pro p Series (Heat Pump)— 
commonly used to cool emergency backup and Portable heat pumps feature reversible 
assembly lines and critical Supplemental cooling operation to switch between cooling and 
processes. applications: heating modes for year-round climate шыныны Ó— 
control in moderate climates. 
Cooling Average NEMA Plug Key Heating Mfr. Item 
Cap. Coverage Area Phase Voltage Configuration W OD H Features Cap. Model No. 


Climate Pro K Series, 3 Speeds 
12,000 BtuH 45 


,000 Btu 0 to 550 sq ft 1 115VAC LCDI, 5-15P 22' 27 47" Programmable — Climate Pro К12 54ZV21 
16,800 BtuH — 550 to 700 sq ft 1 115VAC X LCDI,5-20P 22 27 47 Programmable — Climate Pro К18 542V22 
24,000 BtuH 1,400 їо 1,500 sqft 1 208/230/ AC LCDI,6-20P 22" 27 51" Programmable — Climate Pro K24 547123 
36,000 BtuH 2,000 to 2,500 sqft 1 208/230/ АС LCDI,6-30P 31' 55' 53° Programmable — Climate Pro K36 547/26 
60,000 BtuH 2,000 to 2,500 sqft 1 208/230/ АС 6-50P 31' 55' 64" Built-in Condensate Pump, Programmable -- Climate Pro К60 542127 
60,000 BtuH 2,000 to 2,500 sqft 3 460V AC L16-20P 31' 55' 64" Built-in Condensate Pump, Programmable — Climate Pro K63 54ZV28 
Climate Pro X Series, 3 Speeds Е Е - 2 = 
13,200 BtuH 450 to 550 sq ft 1 115УАС LCDI,5-15P 22' 29' 48" Programmable — Climate Pro X14 54ZV24 
16,800 BtuH 550 to 700 sq ft 1 115VAC —LCDI,5-20P 22' 29" 51" Cellular Control, Programmable — Climate Pro X20 5471/31 
24.000 BtuH 1,400 to 1,500 sqft 1 208/230/ АС LCDI,6-20P 22" 29' 51" Programmable — Climate Pro Х26 547/25 
Classic Series, 1 Speed - - Ж. 
39,000 BtuH 2,000 to 2,500 sqft 3 220V AC L15-30P 26" 44" 38 Remote Control — CLASSIC 40 5JLJ7 
Climate Pro D Series (Heat Pump), 3 Speeds 4 ` & 
10,200 BtuH — 400 to 450 sq ft 1 115V AC LCDI, 5-15Рр 22" 27 47" Cellular Control 10,000 Climate Pro 012 54ZV29 
15,500 BtuH 550 to 700 sq ft 1 115VAC ІСПІ,5-20Р 22' 27 51" Cellular Control 13,000 Climate Pro 018 54ZV30 Climate Pro D12 
Ceiling Tile Ceiling Tie Self-Supported Ducts Тірі Ring 


Supply Air Ducts 2- or 3-way Chambi E 


Supply Air Ducts E 
\ »») )) Exhaust Е 
Trim Ring O S Tim Ring (6) : ) Air Ducts = Clamp & Flange 
Supply Air Flange & came Q) ©, Supply Air 77 EI 
G S Flange & Clamp 12" Cold Air Duct 


Cp бы 

<<. Dual Duct 
Nozzle/Duct 

Nozzles Adaptor 


Indoor Air 
Plenum 
K&D 


7 Outdoor Air Outdoor 


а Plenum X & CLASSIC Air Plenum 
SERIES at 1452 SERIES 5JLJ7 
with C with Shown with 
Optional Condensate Pump Kit Optional Condensate Pump Kit Optional Wagon Kit 
Accessories Accessories Accessories 
X SERIES* CLASSIC SERIES*| D SERIES* 
54ZV27 
Mfr. Item 547/21 | 54ZV22 547/23 547/26 547/28 | 54ZV24 547/25 | 54ZV31 | 5JLJ7 | 5JLJ8 547/29 547/30 
Description Model No. K12 K18 K24 K36 | K60/63 | X14 X26 X20 C40 C10 D12 D18 
Air Ducts, Adapters, and Trim Rings | 
Accordion Exhaust Air Duct, 12 in Dia. x 10 ft L LAY45771-0060 5AE93 e e e e e e e e e 
Accordion Exhaust Air Duct Kit, 16 in Dia. x 25 ft L LAY45820-0010 1VK45 ө e 
Accordion Supply Air Duct, 8 in Dia. x 25 ft L LAY45810-0030 1VK44 e e 
Dual Duct, 5 in Dia. 484209-0500 55AC34 e e e 
Duct Adapter 481769-0300 55AC27 e e 
Self Supported Duct, 12 in Dia. LA481744-0410 55AC35 e e e e e e ө e 
Supply Air Self-Supported Duct, 5 in Dia. LA481744-0420 55AC32 e ө e e e e e ө 
Trim Ring, 5" (Fits No. 5E358) 481851-0200 5E360 e e e e e e e e e 
Trim Ring, 6" (Fits No. 5E359) 481851-0210 5E361 e e e 
Celling Tile Kits | 
24 x 24" Ceiling Tile, 12" Dia. LA146373-8280 4YN24 e e e e e e e e e 
Ceiling Tile Kit, 12 in Dia. 484490-1030 55AC36 e e e e e e e e 
Ceiling Tile Kit, 16 in Dia. 484490-1040 55AC37 e o 
Condensate Pump Kits 
Condensate Pump Kit, 115V AC 484789-0210 55AC43 e e e e e e 
Condensate Pump Kit, 230V AC 484789-0220 55AC44 e e 
Nozzles and Adapters = 
Nozzle Adapter Kit, 5" Dia. 481769-0280 55AC25 e e e e e 
Nozzle Adapter Kit, 6" Dia. 481769-0290 55AC26 e e 
Nozzle Kit, 5 in Dia. 484209-0480 55AC28 e e e e e 
Nozzle Kit, 6 in Dia. 484209-0490 55AC29 ө ө 
Plenums | 
Indoor Air Plenum 484350-1210 55AC47 e 
Indoor Air Plenum 484350-1330 55AC46 e 
Outdoor Air Plenum 484350-1160 55AC38 e e e e 
Outdoor Air Plenum 484350-1170 55AC39 e 
Outdoor Air Plenum 484350-1180 55А042 ө 
Outdoor Air Plenum 484350-1230 55AC40 e 
Outdoor Air Plenum 484350-1240 55AC41 e 
Supply Air Flanges Я 
Supply Air Flange Kit, 5 in Dia. 481170-0450 55AC30 e e ө ө ө ө ө ө 
Supply Air Flange Kit, 6 in Dia. 481170-0460 55AC31 e ө 


* For тоге accessories, go to Grainger.com and search: "movincool accessories". 
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(4 5DPW9 55JR29 a 40JJ48 Be 68Ј23 
В —— € Dayton| 
Portable Evaporative Coolers LL FINED portacool. fefucssamc 
Provioe cool, humidi- Blad А Ai Wat NEMA Plug No. of Mf It 
Я TES Я апе мегаде Ir ater ug 0. 0 T. ет 
fied air in areas without Dia. Coverage Area Flow Cap. Voltage Configuration Speeds Н Ww D Brand Model No. 
combustible vapors, Ti in 350 sq ft 700 сіт б gal 120/ АС. 5-15P з 38%in 19%in 11 іп Ultracool CP70 39E720 
ases. or dust. The 15 in 2500 sqft 2,040/3.020 cfm 24 gal 115V AC — 5-15P 2 54%in 33 %in 33 7 in WayCool WCG-1HPMFAOSC 5DPWO 
gases, They — 15 in 2500 sqft 2,040/3.020 cfm 24 gal 115VAC  5-15P 2. 54%in 33%in 33 %in WayCool WC-1HPMFAOSC БІРМІ8 
require regularly draining 17 in 950 sq ft 3,100 сіп 10041 115VAC 5-І5Р 3. 35in  26in  18in  Hessaire 1150 55JR28 
d cleanina the: wat 19in 1600 sq ft 5.300cfm 15gal 115VAC  5-15Р 3 42in  3iin  i19in  Hessaire M250 55JR29 
and cleaning the water 24 in 2125 sq ft 9,000 сіт 55gal 115VAC  5-15P Variable 70in  52in  30in РопасооГ PACJS2501A1 40047 
tank and allowing the 30 in 3000 sq ft 11,000 сїт 33gal 115УАС  5-15P 3 59in  46in  26in  Hessaire MC92V 55JR30 
media to dry thorouahl 36 in 3125 sq ft 12:500 сіт 60gal 15V AC — 5-15P Variable 77in  63in  30in  Portacoo| PACJS2601A1 40JJ48 
a to dry thoroughly 48 in 5625 sq ft 22.500 сіп 65gal 115VAC  5-20P Variable 90in  78in  36in  Portacoo| PACJS2701A1 404149 
between uses to prevent — Blower Wheel 700 sq ft 2.400 сіт 20041 115VAC  5-15P Variable 42in 29іп  27in  Portacool PACJS2201M 454647 
odors and clogaina from Blower Wheel 900 sq ft 3,600 cfm 30 gal 115V AC 5-15Р Variable 50іп 29іп 27in  Portacool PACJS2301A1 454648 
| clogging Blower Wheel 1000 to 1400 sqft 2,100/2,800 сїт 6.3 gal 120V АС 5-15P 2 32i  22in  22in Dayton 6874 6RJZA 
sludge buildup. Blower Wheel 1000 їо 1400 sqft 2,376/3,800 cfm 10.4 gal 120V AC 5-15P 2 36%in 28%in 28%in Dayton 6RJZ3 6RJZ3 
H H PORTACOOL 
Hazardous Location Evaporative Coolers ne 
= 115VAC enclosed containers or systems, but are not normally 
= 1 speed present in concentrations high enough to be ignit- 
454G45 Orange housing color. Sealed switches, cords, able. Commonly used in chemical plants, refineries, 
motors, and pumps prevent sparking. Rated for fuel depots, and garages. They require regularly 
Class 1, Division 2 areas where flammable gases, draining and cleaning the water tank and allowing 
vapors, and liquids are handled or used within the media to dry thoroughly between uses to prevent 
odors and clogging from sludge buildup. 
Blade Average Air Water NEMA Plug Mfr. Item 
Dia. Coverage Area Flow Cap. Configuration H Ww D Model No. 
36in 2125544 12,500 сіт 45 gal Hardwired 7!in  63in  29in  PACHZ260DAZ 454645 
48in 5605544 22,500cím 65 gal Hardwired in  77in  35in  PACHZ2/0DAZ 454646 


PORTACOOL 29212) 
. Portable Evaporative & Misting Cooler Accessories & Parts 
J Find more on Grainger.com by searching: portacool parts. 


Mfr. Item 
Item For Use With Includes Model No. 
агу? Portacool 
Band Mfr. No. PACHR3701F1 = BELR0001 547110 
Mfr. No. PACHR3601A1 (4) Casters, Hardware ^ PARCSTH360F0 454660 
а Mfr. No. PACJS2201A1, PACJS2301A1 — PARPACCST310 — 54ZV17 
re Mfr. No. РАС./5220ТАТ, 4) Casters, Hardware PARPACCST400 454657 
PACJS2301A1, PACJS2401A1 (4) Д 
Drain Cap All Portacool(R) Models = PARPACINJSO06 542118 
Fan Assembly, Jetstream 240 Series, m 
For use with PACJS2401A1 PARFANJ24OFQ — A3NNBO 
Hard Water Treatment Portacool Portable Evaporative Coolers Four Applications per Box PARPACHWTBOO 454069 
Louver Kit Mfr. No. PACJS2201A1 — PARLVRO00200 547/15 
Mfr. No. PACJS2301A1 == PARLVROOO300 547/16 
Motor Mfr. No. PACHR3601A1 — PARMTRH3600A 454666 
Mfr. No. РАС1635/1А1, PAC163SVT, 
PACJS1600, PACJS2400, PACJS2401A1, == PARPCD00220A 54ZV20 
Power Cord PACJS2501A1, PACJS2601A1 
Mfr. No. PACHR3701F1 — PARPCD00010B 547119 
54ZV15 Mfr. No. PACJS2701A1, PACHR3601A1 Powercord PARPCDOOT10A 454670 
542У20 Mfr. No. PACHR3601A1 = PARCVRH36000 547/12 
Black Vinyl 
Mfr. No. PACHR3701F1 Protective Cover PARCVRH37000 49ХМ03 
Mfr. No. PACJS2201A1 = PARCVRJ22000  54ZV13 
Mfr. No. PACJS2301A1 = PARCVRJ23000  54ZV14 
Black Vinyl 
Protective Cover Mfr. No. PACJS2401A1 Protective Cover PARCVRJ24000 49ХМ04 
Black Vinyl 
Mfr. No. PACJS2501A1 Protective Cover PARCVRJ25000 49ХМ05 
Black Vinyl 
Mfr. No. PACJS2601A1 Protective Cover PARCVRJ26000 49ХМ06 
Black Vinyl 
Mfr. No. PACJS2701A1 Protective Cover PARCVRJ27000 49ХМ07 
Pulley Mfr. No. РАСНАЗВОТАТ m FAN-ACC-14 547111 
Mfr. No. PACCY110GA1, 
База Ритр PACGY1206A, PACCY {306A Pump PARPMPCYCOOA 454675 
i Mfr. No. РАС2К4825, PAC2CYC04, p aj 
sain Set PAC2KCYCO1A., PACCYCO2, РАССҮСОЗ Control Panel, Hardware CTRL-2SPD-01 — 5PWUS 
ayCool 
Water Conditioner Tablet Any Evaporative Cooler (1) Tablet WC-CTAB 5DPX5 
2998 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ 
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Evaporative Coolers 


9 POWER BREEZER 
Portable Misting Coolers 


= 85-gal. water capacity 
a Oscillating head 
a Integrated water tank 


Circulate atomized water vapor that mixes with surrounding air 
to cool and humidify it. Coolers help regulate temperatures to 
protect workers from heat stress and reduce the risk of damage 
to machinery and products. They require no filters, no connec- 
tion to ductwork, and have a large tank that supplies water for 
spot-cooling indoor production lines and warehouses or outdoor 
sporting events and festivals. Locking casters ease maneuver- 
ability from room to room. Optional ducting 55MU73 helps direct 
cooling mist to specific areas where it's needed. 


Blade No. of Cooling Air 
Description Dia. Speeds Cap. Flow 


55MU73 
788N80 Ducting Only 
Mfr. Item 
Voltage H W Std. Model No. 


Power Breezer Mach 4+ — 23 in 8 30,800BtuH — 0 ft. 22 mph; @20 ft. 14 mph; @40 ft. 7 mph  110VAC 73 іп 29%іп ETL, MIL-STD 810H, NOM, OSHA PB4BASE 788М80 
Power Breezer Max+ 23 in 8 65,600 BtuH — 910 ft. 22 mph; @20 ft. 14 mph; @40 ft. 7 mph 110VAC 73 іп 29%іп ЕТІ, MIL-STD 810H, NOM, OSHA PB4MAX 1788М81 


Power Breezer Titan 23 in 8 126,500 ВиН @10 ft. 19 mph; @20 ft. 11 mph; @40 ft.6 mph 110VAC 73%in 29%іп ETL, MIL-STD 810H, NOM, OSHA PB4TITAN — 788N79 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Ducting for Power Breezer Mach 4+ 600-070-A 55MU73 
PORTACOOL. 
n itum атт 
H wW D Replaces Part No. Model No. H H H 
Portacool, Kraft Paper d Residential/Commercial 
23 in 40 in 8in Adobe PM-100 PAD100 — 4YC43 А А А 
93 in 40 in 12 in Adobe PM-120 PADI20 — 4YC17 Evaporative Cooling Media 
28 in 40 in 8in Adobe PM-200 PAD200 4Ү032 А Б: 
Sp Ann Bin Champion/ESsicK AUA7O ADATOJASA7O STOD-SID papaa aves e and panels in residential and 
ЗІП 4 In ІП amplon/ESSIC| - A $ 1, $ 
29 % in 40 in 8 in Se Phoenix Aerocool «4-44 PAD444_ay¢35_ + commercial evaporative coolers. It's compatible 
30 Е іп ET 1 in Champion/Essick PRGN 8600 анд 7000 PRCN 6600 DADAOT 2 with specific evaporative cooler brands and series 
36 98 in 4 in in ampion/Essic! 1008 i її i 
36 іп — 44 Ain 12in Champion/Essick AS/AD 10012B PADT23 — AyCis — 101 replacing media in portable, window, and ducted 
44 V^ in 48 in 8in Industrial M/C PM-400 PAD400  4YC19 coolers. Find more evaporative cooling media on 
44 іп 48 in 12 in Industrial M/C PM-500 PAD500 4ҮС20 Grainger.com 
46 іп 48 in 8in Champion/Essick AS/AD 150B PAD808 4Ү042 ger.com. 
46 іп 48 in 12 in Champion/Essick AS/AD 15012B PAD124 4YC16 
Approved Vendor, Kraft Paper 
3 in 40 in 8in Adobe PM-100 4KAZ5 4KAZ5 
23 in 40 in 12 in Adobe PM-120 4КА77 4КА77 
28 in 40 in 8in Adobe PM-200 4KAZ6 4KAZ6 
28 in 40 in 12in Adobe PM-220 4КА78 4КА78 
29 іп 41 іп біп Champion/Essick AUA70 ADA70/ASA70 S1700-S/D 4KAY9 4KAY9 
29 % in 40 in 8in Phoenix Aerocool 5-4-44 4KCA2 4КСА2 
30 94 in 36 in 4in Champion/Essick PRCN 8600 PRCN 7000 PRCN 6600 4KAY8 4KAY8 
36%in 44 Vin 8in Champion/Essick AS/AD 1008 4КА71 4КА71 
44 V in 48 in 8in Industrial M/C PM-400 4КА79 4KAZ9 
44% in 48 in 12 in Industrial M/C PM-500 4KCA1 АКСА1 
46 іп 481п 8 in Champion/Essick AS/AD 150B 4КА73 4KAZ3 
46 іп 48 in 12in Champion/Essick AS/AD 15012B 4КА74 4КА74 
Mfr. Item 
H М D Replaces Part No. For Use With Model No. 
Portacool OEM Replacement Media, Kraft Paper 
20in i3in 13іп Portacool PAC2K24 Mfr. No. PACJS2201A1 PARKULJ22000 454653 
20in i3in 13іп Portacool PAC2K24 Mfr. No. PACJS2301A1 PARKULJ23000 454654 
24 іп біп 12in Ропасоо! PARKULJ24000 Mfr. No. PACJS2401A1 PARKULJ24000 49ХМ09 
36 in 12 in біп Ропасоо! PARKULJ25000 Mfr. No. PACJS2501A1 PARKULJ25000 49ХМ10 


2 : Р Mfr. No. PACJS260, PAC2K3618, 
48 in 12 in 6in Portacool PARKULJ26000 PAC2K363S, PAC2K36HPVS 


G0in 1211 біп Porfacool PARKULJ27000 Mir. No. PACJS2701A1 PARKULJ27000 — 49XN12 * 
61in — 13in 19іп  Portacool PARKULH37000 Mfr. No. PACHR3701F1 PARKULH37000 49XN08 
* Package of 6. 
PORTACOOL. 
Horticultur PORTACOOL APPROVED VENDOR 
ortucuiture Mir. Нет Рі. Мі. Item Pkg. 
= H Ww D Model No. Qty. Model Мо. Qty. 
Evaporative 36in 12in біп | KUV061236K000 552233 5 | — 4KCAQ 5 
А m 36in 12in 6in | KUVO61236KD1A 552234 * 32 | — АКСС1 * 1 
Cooling Media 48in 12іп  4in | KUV041248MDiA 552230 * 24 | —  4KCC6 5 
48in 12in  4in = mp Se 
48in 12in біп | KUVO61248KD1A 557735“ 16 | — 4ЮСАТ 5 
= Kraft paper 48in 12i біп CER —  —]| — K] 
Agriculture and horticulture 60in 12in  2in | KUV021260M00E 552228 6 | — ME 5 
4 Қ : 60in 12in  2in | KUV021260MD1A 552228 * 48 | — 4К((9 * 1 
evaporative cooling media 60in 12in «іп | KUVO41260MD1A 532231 * 24 | —  4KCCA 5 
provides а Тапа life in harsh EG 12i 8i | KUVOGIDSOKDTA 557737* 16 | — АК] 
Я in In In = 
environments. These evapora- 60in 12іп  6in | KUVOG1260KO0C 552236 5 | — 4ЮСАб 5 AKCC1 
tive pads are commonly used in 72in 12in  4in | KUVO41272MD1A 852232 * 24 | — 4КС62 5 
| : 72in 12in  6in | KUV061272K00C 552238 5 | —  4КСА * 1 
greenhouses, swine and dairy Тіп 12іп біп | KUVOG1272KD1A 552230 * 16 | —  4KCA3 5 552238 
barns, and poultry houses. * Black edge coating. 
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Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


areas and works best when the dew 


Selecting the 


Evaporative cooling for residential use is typically limited to lower humidity 


point is less than 50°F. Coolers are up 


to 75% more economical than refrigerated air conditioning, making them 


Right Size Cooler 
Coolers can be used across the U.S. to filter intake air in laundries. They are also 
excellent in makeup air applications in every state, and they are commonly used 
in agricultural and greenhouse operations. 


an ideal source of cooling in western and southwestern regions of the U.S. 


1. 


РА 


Я : 


Select the area (А, B, or C) where 
you live from map. 


Choose the approximate square footage 
you d like to cool from the chart. 


Buy the model that best matches 


information is needed 
Ind. Std. 


Note: Square footages are 8-ft. ceiling heights and are approximations only. Assume an 80°F 
desired room temp. Since cooling requirements can vary, contact your salesperson if additional 


Item 


Rating” No. HP A B C 


Motor Approximate Square Footage Cooledt 


your square footage. 
* Ind. Std. Rating is a numerical rating for comparing similar models and sizing 
purposes. 7 Static pressures, vaulted ceiling, heat load, etc., can dramatically reduce the 
approximate square footage cooled in this chart. 
Dayton} 
ESSICK2iZ : 
© Average Air Item 
H overage Area Flow H w D Brand No. 
Multiple-Inlet mm now ith Motor Not Included 
" = own Discharge 
Residential Ducted 600 to 1100 sq ft 3,000 cfm 33 Asin 28 %in 28 Vein Essick Air 2YAE2 
E ti с | 700 to 1200 sq ft 4,400 to 4,900 cfm 34 / іп 34 Ув in 34 % in Essick Air 2YAE1 
1200 to 1600 sq ft 5,500 to 6,500 cfm 42 "As in 39 in 39 in Essick Air 2YAD9 
vaporative Coolers ыы | | 
ісіні i 500 to 700 sq ft 3,000 cfm 33 "Ac in 28 % in 28 Vs in Essick Air 2YAES 
Distribute cool air throughout a home. 700 to 1200 sq ft 4,100 to 4,600 cfm 34 V^ in 34 % in 34% in Essick Air 2YAE4 
Units have multiple inlets to draw in 1200 to 1800 sq ft 5,500 to 6,500 cfm 42 Ae in 39 in 30 in Essick Air 2YAE3 
air. Media fits at the inlets to provide a 1iSPEED |1 SPEED|2 SPEED |2 SPEED|2 SPEED 
sufficient wet surface area for cooling 115/230/АС 115VAC | 115VAC | 120VAC | 230VAC 
А | қ Ауегаде Air Pad Operating Item Item Item Item Item 
warm alir. Units are typically used Coverage Area Flow Thickness HP Н w D — Weight Brand No. No. No. No. No. 
to replace multiple-inlet coolers in ae Мем? WIE M Factory Installed 
older installations. 453081 includes 000101400 sq ff 3800 cím 2im hp 28%in 28i 28in 173b Daytn|  — — | = JN = 
a thermostat. Find Residential Ducted 100010 1400 sqft 4,800 сіт 2in %hp35%4in 34in 34in 24918 Dayton = = — |4RNPÍ| = 
E tive Cooler A ; 1400 sq ft 6,800 cfm 2in *4hp42i4in 37in 37in 2954|р Dayton — — — 4RNN9 — 
vaporative Gooler Accessories on 1800sqft —3,150103970cím 4in hp 30 іп 41 іп 41 VA in b Essick Air = = 453080 — = 
Grainger.com. 1800sqft 3,150103,970 сіт “іп Фр 30 іп 41 іп 41 іп 3001b Essick Air = — |453D84| = = 
| Side Discharge 
1000 to 1400 sq ft 4,800 cfm 2in 1 һр 35 йіп 34in  34in 262.415 Dayton — — — 4RNP4 — 
1400 sq ft 3,800 cfm 2in Yhp 28%in 28in 28іп 17210 Dayton = = = = 
1400 sq ft 6,800 cfm 2in 34 пр 42 74 іп 37іп 37іп 326.3 10 Dayton -- -- 4RNP3 — 
‘Drive Package With Motor Included, Requires Assembly 
Down Discharge 
~ 600 to 1100 sq ft 3,000 cfm 2in У р 33 віп 28 Yin 28 іп 1751b Essick Air = ТАС45 — — — 
600 to 1100 sq ft 3,100 cfm 2in Yhp 33 “cin 28 біп 28 віп 1751b Essick Air = = 7AC44 m = 
1200 sq ft 4,400 cfm 2in hp 34%in 34 Жіп 34 іп 233 10 Essick Air = (51 — — 
1200 sq ft 4,900 cfm 2in “hp 34%in 34 %in 34 іп 23310 Essick Air 7AC46 | 7AC49 | 7AC48 | — | 7AC47 
1600 sq ft 5,500 cfm 2in 7 һр 42 7еіп 39in 39in  309Ib EssickAir 7AC52 — ТАС57 - 
1600 sq ft 6,500 cfm 2in 54р 42 віп 39in  39in 30910 Essick Air — ТАС55 | 7AC54 = ТАС53 
ide Discharge 
700 sq ft 3,000 cfm 2in “hp 33 Zein 28 іп 28 йіп 193 10 EssickAir — 7AC30 | 7AC29 | — = 
1200 sq ft 4,100 cfm 2in hp 347% іп 34 Vin 34 зіп 26910 Essick Air -- — 7AC35 — — 
1200 sq ft 4,600 cfm 2in 1 һр 34%in 34 іп 34 біп 26916 Essick Air, 7AC31 7А034 | 7AC33 = ТАСЗ2 
1800 sq ft 5,500 cfm 2in Y^hp427:in 39in  39in 35710 Essick Air 7AC37 | 7AC43 | 7AC42 = ТАС41 
1800 sq ft 6,500 cfm 2in S4hp427:in 39in  39in  3571b EssickAi] — 7AC40 | 7AC39 | — | 7AC38 
5FTT5 
e ae ейін 
08- 1-PHASE 
CHAMPION 230/460V | 115/208- 
= AC 230V AC 
Multiple-Inlet Average Air Pump Operating) Нет Item 
‘a Coverage Area Flow HP Voltage Н Ww D Weight No. No. 
Commercial Ducted “Drive Package With Motor Included, Requires Assembly 
Down Discharge 
H 7,500 сіт 34hp 115 53%іп41 И іп 41 йіп 398 Ib 7K590 7K588 
Evaporative Coolers goo sat 7500 сіт %hp 230 53%in4t%in 4t Yin 398b | 7K591 | 7К589 
" " 4 8,500 сіт 1hp 115 53%in41 “in 41 “in 40316 — 7K592 
= 2" pad thickness 8,500 сіп 1hp 230 53%іп 41 іп 41 “in 403 1b - 7K593 
Multiple inlets create high cooling capacity for large buildings. Their slim 16,000 сіт 2hp 115 61%in 62in 62in 9401 7K576 — 
media fits at the inlets to provide a sufficient wet surface area for cooling т 76.000 dm 2 hp 250 БІ Main z in 52 in EM b 7K577 = 
; ; ; ; ; С ,000 sq ,000 cfm З hp йіп 62in in — 
warm air drawn into the cooler. Units with drive motor package are 1-speed 18000cím 3hp 230 61 Yin 62in 62in —9791b 7К579 — 
and include motor, pulley, pump, and float. Find Commercial Ducted 000cim 5hp 115 61 Yain 62in 62in БЕЗ = 
Г б i 21,000 cfm 5 һр 230 61 4in 62in  62in 983 7K581 — 
Evaporative Cooler Accessories on Grainger.com. "Side Discharge 
7,500 сіт %hp 115 539*6in414in41 Ain 4511) 7K596 7K594 
Average Air Item 4000 sa ft 7,500 сіп “hp 230 539141 “in 41 йіп 45116 7К595 
Coverage Area Flow H Ww D No. q 8,200 сіп 1hp 115 53%іп41 in 41 Ain 455 lb — 1K598 
‘Drive Package With Motor Not Included ,500сіт 1һр 230 53%іп41 Ain 41 Yin 45510 — 7K599 
Down Discharge 16,000cfm 2hp 115 61%4in 62in 62in 1044 |р 7K582 = 
2000 to 4000 sq ft 7,500 to 8,500 cfm 53%іп 41 %in 41%in  5FTT6 16,000 cfm 2hp 230 61%in 62in 62in 10441Һ 7К583 — 
4000 to 10,000 sq ft 14,000 to 21,000 cim 61 іп б2іп 62 in 5FTT4 10,000 sq ft 18,000cfm 3hp 115 61 йіп 62in 62in 108316 7K584 — 
| Side Discharge + Қ cfm p ^ in in in 7K585 — 
2000 to 4000598 ^ 7,500t08,500cfm 53%іп 41 Vin 41 %in БЕТІТ 21,000cím Shp 115 61 %in 62in 62in 108716 | 7K586 = 
4000 їо 10,000 sq ft 14,000 to 21,000 cfm 61 іп 62 in 62 in SFTTS 21,000 сіт 5 һр 230 61 Жіп 62in 62in 108716 7K587 = 
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Мес |А 
Single-Inlet Residential Ducted Evaporative Coolers 


Hold thicker media than multiple-inlet coolers, which increases contact time with the warm input air for 
more thorough evaporation. These coolers are used in new installations and as replacements for existing 
single-inlet coolers. Find Residential Ducted Evaporative Cooler Accessories on Grainger.com. 


Average Air Pad Item 
Coverage Area Flow Thickness H w D Brand No. 
Ішін ne n With Motor Not Included 
own Discharge 
1600 sq ft 4,000 to 2.000 ЕШ on zn % іп ET AES ЖАН 
54 ,000 to 5,000 cfm іп іп іп іп astercoo| 
2200 sq ft 5,400 to 7,000 cfm 8in 34 % in 42 in 48 in Mastercoo 2YAF1 
m 2200 sq 5,400 to 7,000 cfm 12in 34% in 42 in 52in Mastercoo 2YAEG 
ide Discharge 2YAE9 
1600 sq Т 4,000 to 5,000 cfm 8 in 28 in 42 in 45 in Mastercoo 2YAFA 
1600 sq ft 4,000 to 5,000 cfm 12 in 28 in 42 in 49 in Mastercoo! 2YAE9 
2200 sq ft 5,400 to 7,000 cfm 8 іп 34 % in 42 in 48 in Mastercoo 2YAF2 
2200 sq ft 5,400 to 7,000 cfm 12 in 34 96 in 42 in 52 in Mastercoo| 2YAE7 
1SPEED | 1SPEED | 2SPEED | 2SPEED | 2SPEED 
115/230VAC 115МАС 115VAC 120VAC 230VAC 
Average Air Pad Operating Item Item Item Item Item 
Coverage Area Flow Thickness HP H Ww D Weight Brand No. No. No. No. No. 
Drive Package With Motor Factory Installed 
Down Discharge 
1000 to 1400 sq ft 4,800 cfm 12 in 34 hp 27 Ain 42 in 47 in 260.1 Ib Dayton = — — 4RNP8 — 
1400 sq ft 6,800 cfm 8 in 1 hp 32 iin 42 in 43 in 260.1 Ib Dayton — — — 4RNR1 — 
1400 sq ft 6,800 cfm 12in 1hp 32 in 42 in 47 in 299.3 Ib Dayton = = = 4RNP6 = 
1800 sq 5,000 cfm 8 in 34 hp 28 in 42 in 45 in 233 Ib Mastercoo| — — 19R761 — — 
1800 sq 5,000 cfm 12 in A p 28 in 42 in 49 in 263 Ib Mastercoo| — — 19R760 — — 
2300 sq ft 7,000 cfm 8in p 34 5 in 42 іп 48 in 269 Ib Mastercoo — — 19R758 — — 
m ЕШ sq ft 7,000 cfm 12in 1hp 34 % in 42 in 52in 306 Ib Mastercoo| = = 19R759 = = 
ide Discharge 
1000 to 1400 sq ft 4,800 cfm 12 in YN на 4 in EAT arin 2801 n Dayton — — — 4RNP9 — 
1 sq 6,800 cfm in Thp 4 in in in 5 ayton — — — 4RNR2 — 
1400 sq ft 6,800 cfm 12in 1hp 32 in 42 in 47 in 260.1 Ib Dayton — — — 4RNP7 — 
1800 sq ft 5,000 cfm 8in 34 hp 28 in 42 in 45 in 233 Ib Mastercoo — — 19R765 — — 
1800 sq 5,000 cfm 12 in ЕЛІ 28іп 42 in 49 in 263 Ib Mastercoo| — — 19R764 — — 
2300 sq ft 7,000 cfm 8in {hp 34 5% in 42 in 48 in 269 Ib Mastercoo — — 19R763 — — 
2300 sq ft 7,000 cfm 12 in 1hp 34 % in 42 in 62 in 306 Ib Mastercoo| = = 19R762 = = 
‘Drive Package With Motor Included, Requires Assembly 
Down Discharge 
1600 sq 4,000 cfm 8in Yh 28 in 42 in 45 in 227 Ib Mastercoo ТАА70 ТАА69 - 
1600 sq ft 4,000 cfm 12 in wh 28 in 42in 49 in 257 Ib Mastercoo 7ACO8 7ACO7 = 
sq ,400 cfm in hp in in in а$їегсоо — 
1600 sq 4,400 cfm 12 in 7 hp 28 in 42 in 49 in 257 Ib Mastercoo| ТАС00 ТАС06 7АС05 - ТАС04 
1600 sq 5,000 cfm 8 in Ah 28 in 42 in 45 in 227 |b Mastercoo| — ТАА65 ТАА64 — ТАА63 
1600 sq ft 5,000 cfm 12 in ya hp 28 in 42 in 49 in 257 |b Mastercoo = ТАСОЗ ТАСО2 = ТАС01 
2200 sq ft 5,400 cfm 8 in Ye hp 34 % in 42 іп 48 in 263 Ib Mastercoo ТАА81 7AA90 ТАА89 = ТАА88 
2200 sq 5,400 cfm 12 in VAT 34 s in 42 in 52in 300 Ib Mastercoo| 7AC19 7AC28 ТАС27 = ТАС26 
2200 sq 6,000 сїт 8іп Ah 34 5$ in 42 in 48 in 263 Ib Mastercoo| — 7AA87 7AA86 — 7AA85 
2200 sq ft 6,000 cfm 12 in y4 hp 34 96 in 42 in 52 in 300 Ib Mastercoo — ТАС25 ТАС24 — 7AC23 
2200 sq ft 7,000 cfm 8 in 1hp 34 96 in 42 in 48 in 263 Ib Mastercoo| 7AA82 — 7AA83 — 7AA84 
" 2200 sq 7,000 cfm 12 іп 1hp 34% in 42 in 52 in 300 Ib Mastercoo ТАС20 — ТАС21 — ТАС22 
ide Discharge 
1600 sq ft 4,000 cfm 8in Ўв hp 28 in 42 іп 45 in 227 |b Mastercoo = 7AA61 TAA60 — — 
1600 sq ft 4,000 cfm 12 in Ўв hp 28 in 42 іп 49 in 257 10 Mastercoo — 7AA99 7AA98 = — 
1600 sq 4,000 cfm 12in Y hp 28 in 42 in 49 in 257 Ib Mastercoo| 7AA91 7AA97 7АА96 — ТАА95 
1600 sq 4,400 cfm 8 in Yeh 28 in 42 in 45 in 227 lb Mastercoo ТАА5З ТАА59 ТАА58 — 7АА57 
1600 sq ft 4,400 cfm 8in 34 hp 28 in 42 in 45 in 227 Ib Mastercoo — — 7АА54 
1600 sq ft 4,400 cfm 12in YA hp 28 in 42 in 49 in 257 Ib Mastercoo = 7AA94 ТАА9З — 7AA92 
2200 sq ft 5,400 cfm 8in Ў hp 34 96 in 42 in 48 in 263 Ib Mastercoo ТААТ1 — 7АА78 
2200 54 5,400 cfm 12 in ih 34 % in 42 in 52in 300 Ib Mastercoo| ТАС09 7AC18 7AC17 — 7AC16 
2200 sq ft 6,000 cfm 8in 34 hp 34% in 42 іп 48 in 263 Ib Mastercoo — — 
2200 sq fi 6,000 cfm 12in 34 hi 34% in 42 in 52 in 300 Ib Mastercoo — ТАС15 ТАС14 == ТАС1З 
2200 sq ft 7,000 cfm 8in Thp 34% in 42in 48 in 263 Ib Mastercoo ТААТ2 — — 
2200 sq 7,000 cfm 12in 1hp 34 % in 421п 521п 300 Ib Mastercoo 7AC10 — 7AC11 — ТАС12 
e § Dayton 
ESSICKaig cx. Mte — 
= 2" pad thickness 
Units pull in warm outdoor air, pass it through wet media to «X 
remove heat, and blow out the cooled air. At the end of the i = Суру; 
cooling season, these coolers can be drained and their media | ІШЕ 
can be dried out for long-term storage. Units require по connec- | | | | i 
tion to ductwork, sheet metal cutting, or grille assembly. 
Average Air Evaporative Water No. of Operating Mfr. Item 
= Соуегаце Area — Flow HP — Cooler Voltage Cap. Speeds H w D Weight Brand Model No. 
indow Evaporative Coolers 
400 to 600 sat 2,800 cfm VA 115V AC 3.6 gal 2 24 in 27іп 17 іп 105 Ib Essick Air N28W 2YAD8 
600 to 1100 sq ,000 сїт Ys hp 115V AC 11.0 ga 2 34 70 in 34 Yin 41 V6 in 214 Ib Champion RWC44 55ЕТ79 
1000 sq ft 4,800 cfm ih 115V AC 15.0 gal 2 35 “in 34 in 43 V^ in 262.4 Ib. Dayton 4RNN6 4RNN6 
to ,800 cfm 8 .3 да in in in ї ауїоп 
1000 to 1400 sq ft 3,800 cfm Ўв hp 115V AC 10.4 gal 2 28 1⁄4 in 28 % in 38 As in 180.8 Ib Dayton 4RNN7 4RNN7 
1200 to 1600 sq ft 4,700 cfm Y2 hp 115V AC 9.3 gal 2 34 іп 34 V in 34 Ув in 249 |b Essick Air RN50W 2YAD5 
1400 sq ft 4,200 cfm в hp 115V AC 13.5 gal 2 34 1^ in 34 Vs in 34 V in 246 Ib Essick Air RN46W 54XH55 
1600 sq ft 3,200 cfm % hp 115V AC 2.0 gal 3 46 Vs in 33 % in 22 Vs in 115.05 Mastercool MCP44 39E721 
2000 sq ft 4,000 cfm Ў hp 115V AC 2.0 gal 3 46 % in 33 % in 22 Vs in 100 Ib Mastercool MCP59 49LW87 
Item 
Item For Use With Includes No. 
Accessories -2 а 
Grille Cover А i , , = 
Protective Cover MCP44E, МСР59, Mfr. No. — 35LX48 
Purge Pump Kit MCP44, WPL44, WPL44NP Hose Kit, Instruction Sheet, Pump, Pump Bracket, Screw or Mount Bracket 351Х47 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. =S 
Ice Machines Details on page A1. 


For Ice Machine Repair Parts, see page 1461. 


Ice Ice 


458К09 Production Storage Cube Condenser Overall Overall Overall Mfr. Item 
per Day Cap. Type Cooling Voltage — Height — Width Depth Model No. 
Ice Machine, Built-In Undercounter, Office Use E 4? В m 13525 
53 |р 25|b Gourmet ^ Air ii5V 33 біп 14%in 22934in 5М50А-161 458481 
Ice Machines, Built-In Undercounter 
60 Ib 30 Ib Dice Air ii5V Збіп 19 Vin 22 1792 іп UDEOO65A-161 45882 
95 Ib 30 Ib Dice Air TV Збт 19 Tsin 22V; in UDEOOS0A-161 45883 
90 Ib Dice Air ii5V 38 іп  26in 28in UDFO140A-161 458.84 
13210 - 851b Half Dice Air iibV 38%in  26in 28in  UYFOT40A-161 458485 
198 Ib — 901 Dice Air 115/ 38 іп  26in 28in  UDFO190A-161 458.86 
458J84 90Ib Най Dice Àir ii5V 28%іп  26in 28in UYFO190A-161 458187 
PM -E 2E ш E 
c . 458K22 22510 ice ater 4 in in in 
800 На! Dice —— Air 115/ 38 yin 2біп 28in UYFO240A-161 458.90 
Manitowoc 80lb Half Dice Water 115V  38⁄2in 2біп 28in  UYF0240W-161 458J91 
C H І І 100 Ib Dice Air 1157 38 4in  30in 28in UDFO310A-161 458.02 
ommercial ice жар 1000 Die — Water — T15V 38 п — 30in  28in  UDFO31OW-161 454.03 
ш А 10010 Най Dice Аш 115V 38 ^in 30іп 28in UYFO310A-161 458.94 
Machines Bins 1001) ^ HalfDice Water — 115V — 38 in 30іп 28in  UYF0310W-161 458.05 
H : : EMEN Heada: Hih nmm ii5V 16 4in  30in 24%in IDFO300A-161 45896 
Ice Ir 21n in 21n a 
and Dispensers 310 Ib = Dice Water 115V — 6v£in 30i 24%іп IDFO3OOW-161 45807 
: — Най Пісе Ан 115/ 16%іп 20і 24 іп IYF0300A-161 458.98 
Е Hr vie E | He Dice (ш Пу deyn 30п дуп -IWEOSUDILTÓT 45508 
sided 18 cubes 430 Ib = Dice Water — 115V 21%іп 320іп 24in  IDT0450W-161 458К10 
= Dice: hard, clear, rhomboid 454 Ib = Dice Water 115У 21 Yin 22 in 24 үгіп DT0420W-161 458К02 
. 460 Ib -- HalfDice Ан 115/ 21%іп  22in 24/іп 1ҮТ0420А-161 458К03 
2. | = Dice Air TV Тит 220 24%іп 704204167 458K01 
Half-dice: hard, clear, 470 = Dice Air 1157 21%іп  30in 24in ІПТ0450А-161 458К09 
. c e eph --  HalfDice Water 115У  21Y?in  30in 24in  lYT0450W-161 458К12 
11" X 8 cubes LEE ZZ EE E. 
8 X'/8 ; ЧО CUDES/ID. ik = alf Dice ater 5 in in 5 in A20W- 5 
N t ft h | 53016 = Dice Water — 115V 21%іп 22і 24 Yin IDTO620W-161 458К06 
a Ma c "T in e 560 Ib = Dice Air TV Дит 322i 247% п DTOG20A-T61 458К05 
X X — Най Dice Water 115V 210іп  22in  24%in IYT0620W-161 458К08 
ub dis : ой 5751b — —— Half Dice Air — -115V п 22п 24У in — IYTOG20A-T61 458К07 
cubes dispense withou 632 Ib — Dice Air 208/230/ 21%» 30іп 24 іп 1DT0750A-261 458К13 
hand scooping; slow to 635 Ib - Half Dice Аг 208/230/ 219 30п 2472 п 1ҮТ0750А-261 458КІ5 
Lr істі: 661 Ib — Dice Water 208/230У 21 іп  30in  24%in ІТ0750М/-261 458К14 
melt, less drink dilution 700b — Half Dice Water 20802300 21/in  30in 247% т lYI/50W-261 458К16 
i inish wi 839 Ib = Dice Water —208/230V 26 іп  30in 24 Yin IDTOSOOW-261 458K18 
Stainless finish with clear 874 lb = Dice Air 208/230/ 26⁄2in  30in 24%іп IDT0900A-261 458К17 
4... TE НЕН ДЫРЫ — 20830 Жуп — 30 — 24 kin ИТО 48019 
j i = al ісе Ir 21n in ? In P 
corrosion resistance and 1.800 Ib = Dice Air 208/2390У 29 іп 48іп 24in ІПТІ500А-261 458К67 
resists fingerprints and dirt. 458J99 to 458K74 аге ENERGY STAR t: = Half Dice Air 208/220У 29 ^in 48іп 24in  lYT1500A-261 458K69 
ifi i i i 1,870 Ib = Dice Water 208/230V 29 sin  48in 24in  IDT1900W-261 458К72 
qualified. Repair parts are available on Grainger.com. um = Dice. Air 208/220/ 29 И i Bin 24 in — IDTT900A-261 458К71 
" А ; = Ha Dice Jr 208/2300V 29 ^in 48іп 24in  1YT1900A-261 458К73 
Ice Machines, Built-In Undercounter—Compact machines for — g39 {5 — — Dice Water 208/220У 29/2 in  48in 24in 1ҮТ1900М/-261 458K74 
small-volume ice production. Ice Dispenser, Ice Machine. Water D Countertop Е 
| | ЕШ ЕЕЕ ЕЕЕ Е 
458.81 is designed for boardrooms, conference rooms, or busi- b ugget ir in йїп їп - 
58.8 esigne а 0 n ere is от, Ice Dispenser, Ice налы Water Dispenser, саата Ties 
ness lunch areas. Built-in or freestanding capability. Features "mm 10 Ib Nugget Air 115V 5in  16Ain  24in  CNF0201A-161 458K22 
multifunction control panel with delay, integral filtration, and over- ге Dispenser; ПИТТ Air HEV gi in 16йіп — 24in СМҒО202А-161 458К24 
ize, lighted bin opening. ; ice/l 
9148, gne pening шар э - 415V — 54in —22in  319«in SPA-162-161 458К27 
Other models are sized for coffee shops, stadium boxes, break Dice/Half г z я 
ith limited fl : height , 180 Ib Dice — 115V 60%іп 30іп 32in | SPA-312-161 458К28 
areas, OF areas With limited TIOOr Space or петте. Ice Dispenser, Water Dispenser, Floor-Standing 
Ice Machines, Modular Heads, High Capacity—ldeal шор Deoa _ 115V — 54in — 22in  319in 5РА-192-161  458K25 
for movie theaters and other high-volume applications. ЕЕ 180 Ib Соза _ 415V  60in 30i 32in  SFA-292-161 458К26 
: : ; . : : ice 
Programmable ice production with continuous diagnostics keep stationary Ice storage Bins (Includes Ice Scoop, Legs) z | | 
ice stocked and machine operational. 24-hr. maintenance and ы р == — — 38 in 22 їп Е in 0320 15829 
i i i : = = = In In in 
diagnostic feedback on easy-read, blue display. Food zone is easy _ 383 Ib = = E 50 in IT in AM in 0420 15831 
to clean. 532 Ib = = = 50in — 30in 34 in D570 458K32 
= On/Off time or ice volume programs 882 Ib = = = 50in 48іп 34 in D970 458K33 
» Fit on top of Ice Storage Bins (sold separately) Flow Service : Overall Overall Міг. Item 
Description Microns — Rate Life Cartridges Req. Height Width — Model No. 
Stationary Ice Storage Bins—Convenientstay-open design 10% Machine Quick Connect Filters 
keeps bin door out of the way. Soft trim around opening helps Use With Ice Machine | 080рт 20,000 gal = зп 3  K00374 10491 
silence door closing. Internal scoop holder is above ice line for Filter Cartridge For — 14,000 gal = 15'4in 6’ К-00338 101493 
easy access and better sanitation. Filter Cartridge For 1 159pm 20,000 gal Е 01 уіп 6 К-00339 101494 


Use With Ice Machine 


SANI-LAV & 


1YPC3 

Stainless Steel Ice Scoops 
Heavy-duty, 18-ga., type 304 stainless steel construction for rust resistance Handle Item 

i Cap. (oz. Length (in. Std. No. 
and are fully welded to help ensure there are no spaces where particles can ар; {oz ) engi h (in ) CUT NSF Stange 7= Food ETE T 
accumulate. Scoops are seamless with large radii to ease cleaning. 53RJ99 and 16 07 4in Certified NSF Standard 2 - Food Equipment ТҮРСА 
5ЗАКО2 have a 24"L handle to help extend reach. All scoops аге suitable for z z A m Certified NSF Standard 2 - Food Equipment Big 
use in beverage, food processing, and material handling applications. Meet NSF/ 64 07 4in Certified NSF Standard 2 - Food Equipment 1YPC6 
ANSI Standard 2 for Food Equipment. 32 02 24 in E S3RK02 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Ice Machines 


Scotsman Find Ice Scoops, Ice Buckets, and Ice Totes on Grainger.com. 


Ice Systems 


Commercial Ice Machines, Bins, and Dispensers 


= Gourmet cube: hard, clear, 1" x 1%" x 1%" Ice Makers, Modular Heads, High- Stationary Ice Storage Bins—Feature integrated 
= Small cube: hard, clear, rhomboid, 76" x 76" x 34" Capacity—AutoAlert indicator lights for scoop holder and removable ice baffle for easy 

= Medium cube: hard, clear, rhomboid, 76" х 7&" х 7&" advanced diagnostics. Fits on top of ice storage cleaning. 36N920 and 36N921 are polyethylene 
Stainless finish provides corrosion resistance and allows bins, sold separately. construction. Bin adapter kits are sold separately on 
for easier cleaning. For repair parts, go to Grainger.com. рсе Dispenser, Ice Machine, Water Grainger.com. 

Note: ENERGY STAR qualified where noted. Dispenser, Countertop, Touchless—Touchfree 

Ice Makers, Built-In Undercounter—Compactunits 106 and water dispensing makes these units 

are designed for low volume, built-in applications. perfect for healthcare and office applications. 


36N972, 36N973, апа 36N959 are designed for small Legs not included. Equipment stands available 
office and board room applications. 36N973 includes an fr all models, sold separately on Grainger.com. 
integrated condensate pump. The other undercounter Ice Dispensers, Hotel, Floor-Standing— 
models are designed for low volume applications as in Simple push-to-dispense design and large sink 
coffee shops or larger break rooms. depth accommodate almost any size ice bucket. 
Ideal for lodging and healthcare segments. 
Automatic fill from ice machine, sold separately. 


36N972 


Ice Ice 
Production Storage Cube Condenser Overall Overall Overall Mfr. Item 
per Day Cap. Type Cooling Voltage Height Width Depth Model No. 
Ice Makers, Built-In Undercounter, Small Application Use 
65 Ib 26 Ib Gourmet Air 115V 34%іп 14%in 22in  CU50GA-1  36N972 * 
26 Ib Gourmet Air 115У 34%іп 14%in 22in CUS50PA-1 36М973 * 
84 Ib 24 Ib Gourmet Air 115V 29in 15in 23%in CU0515GA-1 36М959 
Ice Makers, Built-In Self-Contained, Small Application Use 
58 Ib 36 Ib Medium Air 115V 38in 15іп 24іп CU0415MA-1 20CA59 
80 Ib 36 Ib Medium Air 115V 38in 15іі 24іп CUO715MA-1 20CA61 
100 Ib 57 Ib Medium Air 115V 38in 20іп  24in CU0920MA-1 20СА63 a 
Ice Makers, Built-In Undercounter 
295 |b 80 Ib Dice Air 115/120V 29in 24іп  36in UC2024MA-1 56ED80 
80 Ib Dice/Half Dice Air 115/120V 29in  24in 36іп UC2024SA-1 56Е081 
250 Ib 110 Ib Medium Air 115V 33in 30in  30in CU3030MA-1 36N968 
110 Ib Small Air 115V зїї 30іп  30in CU3030SA-1 36М970 
288 Ib 80 Ib . Dice ~ Air 115/120V 29in 24in  36in UC2724MA-1 56Е082 
80 Ib Dice/Half Dice Air 1i5/f20V 29in 24іп  36in UC2724SA-1 56Е083 
310 Ib 26 Ib Small Water 115V 33in 30іп 30іп CU3030SW-1 36М971 56ED80 
Ice Makers, Modular Heads, High-Capacity 
356 Ib — Medium Air 115V 23in 22in  24in 00322МА-1  36N931 
= Small Air 115V 23in 22in  24in  C03225A-1 36М933 
366 Ib = Small Water 115V — 23in 22in  24in 003225М-1  36N934 
400 Ib — Medium Air 115V 23in 30іп  24in  CO330MA-1  36N935 
— Small Air 115V 23in 30іп  24in С03305А-1  36N937 
420 Ib = Medium Water 115V 23in 30in  24in CO330MW-1 36М936 
— Small Water 115V 23in 30іп  24in  C0330SW-1  36N938 q 
475 lb = Medium Air 115V 23in 22in  24in  C0522MA-1 36М939 
— Small Air 115V 23in 22іп 24іп (05225А-1  36N941 
500 Ib — Small Water 115V 23in 30in  24in С05305М/-1  36N946 
525 |р — Medium Air 115V 23in  30in  24in (00530МА-1  36N943 
— Small Air 115V 23in 30іп  24in С05305А-1  36N945 
549 Ib — Medium Water 115V 23in 22in 24іп 00522ММ/-1 36М940 
-- Small Water 115V 23in  22in  24in  C0522S5W-1  36N942 
722 lb = Small Water 208/230V 23 іп  30in 24in С06305\1/-32 36М950 
77616 = Medium Air 208/230V 23іп  30in 24іп С0630МА-32 36N947 
— Small Air 208/230V  23in  30in 24in  C0630SA-32 36М949 
905 Ib — Medium Air 208/230V 29іп  30in 24іп 00830МА-32 36N951 
= Small Air 208/230V  29in  30in 24іп  C0830SA-32 36М953 
924 Ib == Small Water 208/280V 29іп  30in  24in C0830SW-32 36М954 
Ice Dispenser, Ice Machine, Water Dispenser, Countertop, Touchless 
260 Ib 1216 Nugget Air 115V 35in 14іп  24in  HID312A-1 36М988 
523 |b 26 Ib Nugget Air 115V 4iin 26in  23in НІЮ525А-1 36М990 
40 Ib Nugget Air 115V 4iin 26in  23in  HID540A-1 36М902 
595 |b 26 Ib Nugget Water 115V “Тіл 26in  23in  HID525W-1 36М991 36N990 
40 Ib Nugget Water 115V 41in 2біп 23in  HID540W-1 36М993 
Ice Dispensers, Hotel, Floor-Standing 
120 Ib — — 115V 53in 22in  33in HD22B-1 36N985 
180 Ib — = 115V 53in 30in  33in HD30B-1 36N986 
Stationary Ice storage Bins (Includes Ice Scoop, Legs) Ў 
37016 — — — 50in 22in  34in В3225 36М919 
344 Ib — — — 37in 30in 34іп B330P 36N920 
= 536 Ib — = = 50in 30in  34in B530P 36N921 
536 Ib — — — 50in 30in  34in B530S 36N922 
778 lb = = = 50in 42in  34in В8425 36М923 
893 Ib — — — 50in 48іп 34іп В9485 36N924 
Flow Service Overall Overall Mfr. Item 
Description Microns — Rate Life Cartridges Req. Height Width Model No. 


Ice Machine Water Filters, SSM Plus 
Single System 05 1.7 gpm 9,000 gal 


Twin System 0.5 3.3gpm 18,000 gal 
Ice Machine Water Filters, AquaPatrol 
ADS AP1, ADSAP1, Mfr. No. ADS-AP1, 


Single System 10 2.1gpm 9,000 gal SCT ADSAP1, SCT-ADSAP1, SCTADSAP1 25 Міп 5!95in AP1-P 36P006 


Mfr. No. 55М1-Р, 5СТ-56МІР, i ' 
SSM1 P СӨМІР 30 in 5'9&in SSM1-P 36P053 


29 Yin 1695» in SSM2-P 36Р054 


Twin System 10 420рт 1800004 «А08 АР2, А5-АР2, АОЗАР?. Mir NO. 25 Vain 16 "%e in АР2-Р 36Р007 36N986 
Ice Machine Replacement Cartridges 
M Plus 0.5 1.7 gpm 9,000 gal — 20 in -- EV961222 36P056 
AquaPatrol 5 2gpm 15,000 gal — 15in — APRC1-P 36P009 
AquaBullet Anti Microbial Wand — — ADS-AB6 36Р005 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories 
Ice Level Control Kit, For Use With Icemakers KVS 36P046 
Bin Top Kit, For Use With All 30 in Modular Cubers KBT29 36Р023 
Bin Top Kit, For Use With BH900, CME1056, CME506, CME656, CME806, Mfr. No. CME256 KBT22A 36Р018 
Ice Machine Stand Kit, For Use With HID540, Mfr. No. HID525 HST21-A 36Р011 
Ice Machine Cleaner, For Use With Scotsman Ice Makers, Pkg. of 12 19-0653-12 38Y226 
* ENERGY STAR qualified. 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. = 
Ice Machines Details on page А1. 


с А Ice Ice 
Find Ice Scoops, Ice Buckets, and Ice Totes on Grainger.com. Production Storage Cube Condenser Overall Overall Overall Mfr. Item 
per Day Cap. Туре Cooling Voltage Height Width Depth Model No. 


Ice Makers, Undercounter, w/ Built-In Storage Bin, Office Use 
55 |b 22 lb Тор Hat Air 115V 33 ^in 14 іп 22%in AM-50BAJ 31ХС32 
2218 Тор Hat Air 115У 31 Yin 1476in 22% in AM-50BAJ-AD 31XC33 
92 Ib 2218 Cubelet Air 115У 33 іп 14%in 22%in — C-80BAJ — 31XC85 
22 1b Cubelet Air 115V 31 ^in 14 “іп 22% іп C-80BAJ-AD 31XC86 
Ice Makers, Undercounter, w/ Built-In Storage Bin 
71 1b 38 1b Crescent ^ Air 115V 39in 17%in 24in KM-81BAJ 31XC34 * 


ж 


ж 


115lb 5ЗІһ Crescent Аг 115У —39in 23 іп 24in  KM-116BAJ 31XC35 * 

4461p 7810 Crescent Аг 115У/ — 39in 23%іп 28in  KM-161BAJ 31XC36 * 
78 lb Crescent Water 115У/ — 39in 23 іп 28in KM-161BWJ 31ХС37 

201Ib 8016 Crescen Air 115/  39in  24in 28in  KM-231BAJ 31ХС38 * 


263 10 1001Һ Crescen Air 115V 39in  30in 28іп  KM-301BAJ 31XC40 
2680 1001Һ Crescent Water 115У  39in 30іп 28іп KM-301BWJ 31XC41 
303 16 11015 Каке Air 115V 39in  36in  24in F-300BAJ  31XC78 
392018 ^ 801b Cubelet Аг libV 39in 24іп 2біп Ғ-330ВА/-С 31XC87 
330 Ib 801b Наке Air 115V 39in  24in 2біп F-330BAJ  31XC77 


L | | 


x xx ж 


31Xc32 31XC34 31XC25 31XC15 50010 250ІР Flake Air 115ү — 42in  38in 29іп  F-500BAJ  31XC79 
Ice Makers, Modular Heads, Nigh сараен га Use With Storage Bins 
Commercial Ice Machines И Crescent Water JIV 22m 30m 27 ТЕ ПЕ 
= rescent al " in in 8 In Ы 
hs Б J 325 Ib — Grescen Air 115ү 30 Ув in 22in 27 in KM-350MAJ 31х44 
35200 ^ — Crescent Water 115/ 30 еіп 22in 27%іп KM-350MWJ 31XC45 
Bins, and Dispensers | 410 _ — Crescent Аш TV — 22im 30іп 2736in KML-500MAJ 31ХС50 * 
= Top Hat: for small business or residential use, 74" x 1" ' 1816 —— tube оу 22 2r n. ТАНЫ Ы 
= Cubelet: soft, chewable, ideal for healthcare 493b — — Наке Air 115V 21%іп 22in 27%in F-450MAJ 31ХС80 
or food service, %" x Ye" x 36" — Grescent Water — 115/30 9 in. 22 n 27 n KM-S20MW 310038 
: 5000 —— - 
= Crescent: hard, clear, 115" x 112" x у" — gale Ar — 115V 21%їп 44іп 27 %іп IM-500SAB 31XC76 * 
= Flake: for therapeutic use in hospitals 57515 — — Crescent Ar 115V —26in —80 m 27361m KMIL-TOOMAJ 31ХС54 
= Square: for gourmet beverages, 1" x 1" x 1" 627lb -- Cubelet Water 115/120V25 ‘cin 22in 27%іп F-801MWJ-C 31XC90 
: . 4% : : 632100) ^ — Crescent Water 208/230V 26in  30in 27%іп KML-/00MWJ 31XC55 
Ice machines have a stainless steel finish to resist corrosion and to ease 6610 ^ — Crescent Water 208/230V 37 sin 22 in 27 sin KM-660MWJ 31XC57 
cleaning. ENERGY STAR qualified where noted. Repair parts are available on take Mer TM үр е IAE A ШЕ CAN dE 
i ddp Юр — — Fake — Ar SOVAS ein 22 НЕН ТІС 
= аке Ir ^6 In In 8 In "i 
Ice Makers, Undercounter—Compact units for lower volume ice output. 380 b = Gull Аг 208 230/25 зеп zn zm ЕЛМІЗМЕГІ Асат 
31XC32, 31XC33, 31XC85, and 31ХС86 are ideal for residential use. ee if Саш ыыы ы 
Әк өй - : 890lb - Наке ^ Water 208/230V25 cin 22in 27 %in F-1002MWJ 31ХС84 
Models can be freestanding or built-in, and have a field-reversible door. 920 - Crescent Water 208/230/377в1п 30in 2736in KM-901MWJ 31XC61 - 
Compatible with optional Drain Pump 31Х001, for use where a floor drain is EO NE-EM C NN NE OCA ONE п ТЫП ONE 
not accessible. Other models are sized for coffee shops, small businesses 1,325 lb ^ — Crescent Аг 208/230/ 41 %in 30in 27%in KM-1340MAJ 31XC64 
1,329lb — — Crescent Аг 208/230/ 27%іп 48in 27%in KM-1301SAJ 31XC62 
2. LIES EX [EZ ш. 
Ice Makers, Modular Heads, High Capacity—31XC76 produces a full 14921 — — — Crescent Water 209230V 27% т 4811 27 9t in KM-T60TSW. 31XC68 
square cube with minuscule dimple; cubes melt slowly making them ideal E h = Crescent Wal er 2080301 36 Hs in 1 in 27 A in арынын КОН И 
for gourmet beverages. All machine heads аге for use with storage bins, 208610 — — Crescent Water -208/200V 36 7s in 48 in 27 % in KM-22008WJ3 31XC74 
sold separately. 2,408 lb -- Crescent Water 208/230/ 36 Asin 48in 27 % іп KM-2600SWJ3 31XC75 
Ice Dispenser, Ice Machine. Water Dispenser, Countertop, ГЛ Built-In Storage " 
Ice Dispenser, ке Machine, Water Dispenser, Gountertop—Feature 321 1b 4015 Cuir Ar Т 40n 26 22 m DCM-300BAH 31X26 
the CleanCycle 12 system that purges the dispenser of impurities every 12 567 b 40 b Cubelet Wa er TV 40 in бп 22 in DCM-500BWH 31х28 
i in- i ubelet ir in in ^ in - 
hr. Reliable resin-based gear motor for long life. Ice Dispenser, For Use With KM or KML Series Heads 
Ice Dispenser—Floor standing units have simple push-button dispensing. — р = — Пу UNS UNE п ОЮН Яр 
Ice Dispenser, Water Dispenser—Countertop unit has an innovative КЕШЕГЕ ieee e NONE Ki раан аа 
auger agitator design that dispenses individual cubes, and model сап Stationary Ice Storage Bins, Stainless Steel, For Use With KM, 
dispense water. KML, IM & F Series Heads (Includes Ice Scoop, Loge} _ 
j $60 = den 30m 34m ВАШЕ SIAI 
а z ... А = = = in In in ы 
Stationary Ice Storage Bins—Feature H-Guard Plus antimicrobial and a 7001 — = = jem ш 33i — B7008F — MXCAT 
i i — 6006 = = — 46in 48in 33%in B-800SF  31XC18 
removable baffle to ease cleaning. PES and 31XC24 feature a universal ESTE = — ein soin 33 ВФЕ  3IXC?1 
top kit. Fl ee алы. EET 1,27510 — = = 66in 48in 4iin В-130055 31XC23 
Descrinti : DW опе edo Ны иа. r em 1,6051 -- = —  66in 60іп 41in В-165055 31XC24 
escription Microns Rate (gal. Вед. (іп.) (іп) Model Мо. РРА 
Ice Machine Water Filters * ENERGY STAR qualified. 
Water Filter System 05  2gpm 21,000 1 181: 3/4 H9320-51 31XC09 = Mtr. Item 
Water Filter System 0.5  4gpm 42000 2 1974 67 H9320-52 31XC10 1 Description Model No. 
Quick Connect Filter, Accessories 3 
For Use With Incoming 0.5 17gpm 21000 — 13% 3% H9655-1 31XC11 ісе Machine Stand, For Use With Mfr. No. ОСМ-270ВАН SD-271 31Х097 
Water Supply Ice Machine Stand, For Use With DCM-500BWH, Mfr. No. DCM-500BAH 50-500 31Х098 
Ice Machines and Dispensers Ice-O-Matic 


= 115V, except 437147 to 437150 are 208/230V without moving the machine. Undercounter models 
36RF27 has a sanitary, touch-free dispenser. Lighted һауе a large door at the front of the unit easing access 
keypad and design allows you to fill large water pitch- to the ice. 36RF31 is а continuous-flow ice maker with 


ers. 36RF26 allows easy cleaning of the storage bin — non-refrigerated ice storage. Find more Ice-0-Matic 
products on Grainger.com. 


Ice Production Ice Storage Cube Condenser Overall Overall Overall Mfr. Item 
Item per Day Cap. Type Cooling Height Width Depth Model No. 
Countertop 
Ice/Water Dispenser 273 Ib 12 |b Nugget Air 34 1982 in 15 %ain 2635 in GEMD270A 36НР27 
Floor-Standing 
Ice/Water Dispenser — 180 Ib = = 53 Йіп 30іп 33 in CD40130 36RF26 
Modular 
1,400 Ib = Dice Air 21%in 30%in 24 %in СМА 437147 
36RF27 1.400 Ib — Dice Water — 21/4in 30%in 24%in CIMI446FW 437148 
Ico Макет 1.400 1 = Half Dice Air 21 Vain 30 in 24%іп (СІМ1446НА 437149 
1,400 Ib — Half Dice — Water 21%in 30%in 24%in CIM1446HW 437150 
Undercounter 
185 Ib 70 Ib Dice Air 39in 24% in 26 75&in  ICEU150FA 36НЕ79 
Ice Maker 309 Ib 97 Ib Dice Air 39in 30 17% іп 29315 in  ICEU3O0FA ^ 36RF87 
356 Ib 97 Ib Dice Water 39in 30 "Yeo in 29 3782 in ICEU300FW  36RF88 
36RF26 — 85 Ib 22 Ib Nugget Air 33 віп 1475in 19 in GEMUO90 X 36RF31 
Quick Connect Filter, 0.5 micron Microns, 1.5 gpm, For Use With Water Filtration Systems ее] 36RF14 
3004 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ШІ! 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Manifolds 
Digital/Wireless ананы G 
App Manifolds WA) екеу — Parker 


YELLOW JACKET PARKER 

ManTooth gauges provide a wireless Lightweight wireless sensors can 
connection to your smart device so — sync with a smart device app so 
you can test without losing refriger- you can read and display a system's 
ant (no hoses or manifolds required). real-time pressure and temp., plus 
Calculate and display pressure, display superheat and sub-cooling 
temp., superheat and sub-cooling without using hoses or manifold 
on your device. Screenshot feature gauges. Case included. 

lets you save and share readings. TESTO 39DM72 
Rechargeable battery and USB cable д include a large back-lit digital 
included. 390М72 includes a case. display, sight Bins. and Rance 
48WE24 includes dual non-tethered | included case, except for 39DM73. 21€649—Internal vacuum sensor, data logging 


pressure/temperature gauges, 2 А and printing capabilities, and a third probe port. 
wired temperature clamps,and 1 390М73— Includes 60 refrigerant Simultaneous superheat and sub-cool calculations 


45TY46 
(Phone not included) 


; rofiles. А я 
interchangeable vacuum gauge. р and 40 refrigerant profiles (more are downloadable). 
Includes 2 NTC temp. clamps and USB cable. 
| 21C649 
Gauges 
Refrigerant No. of High-Side Low-Side Mfr. Item 
Description Compatibility Valves — Accuracy Red Blue Brand Model No. 
ManTooth Wireless Digital, P/T m -05-1- = — 
Dual, Rubber Boot (Tethered) +/-0.5-1-2% Yellow Jacket 67002 36WG62 
ManTooth Wireless Digital, P/T Dual, I RA ES = 
Rubber Boot (Non-Tethered) Multiple +/-0.5-1-2% Yellow Jacket 67003 39DM72 
ManTooth Wireless Digital, P/T/V Dual, Side Grip Refrigerants 2 +/-1.00% 0 їо 700 рѕі 010700 psi Yellow Jacket 67023 48WE24 
Smart Service Tool Kit, Wireless 0 +/-0.75% 010700 psi 010 300 psi Parker — SSTK-PARKER 45ТҮ46 
Testo 549 Digital Manifold 2 +/-0.5-1-2% — 0to 870 psi Oto 870 psi Testo 0560 0550 — 39DM73 
Testo 570 Digital Manifold with Data Storage 4 — Oto 725 psi 010725 psi Testo 0563-5703 210649 


YELLOW >) 
JACKET’ Т.9040 


Imperial 


{DEPENDABLE UNDER PRESSURE 


GU cps 


Manifold Gauge Sets = 


3KU65 


Gauges 
к i Ш iah- No. of No.of Hose Refrigerant High-Side Low-Side Mfr. Item 
Yellow Jacket Manifolds offer 60" UL high Valves Hoses Length Compatibility Red Blue Brand Model No. 
pressure hose sets. Aluminum 4-valve manifolds Analog Manifolds 
34" j 0 — Multiple Refrigerants — 0 to 350 psi Yellow Jacke! 93853 33NT65 
feature. % vacuum port and exclusive 100 mesh 3 60іп  R-407C,R-422D,R-438A 010 500 psi 30 in Hg to 350 psi ЈВ Industries M2-22831  20HK13 
filter within each flare fitting to keep out particulate 0 —  R-404A,R-407A, R-407C 010800 psi 30 in Hg to 500 psi JB Industries M2 25815 36P061 
i i i i 3 36 in R-12, R-22, R-502 010500 psi 30 іп Hg to 350 psi mperial 496- 6X639 
material and extend seat life. All manifold bodies 3 —60in — R-134À, R-22, R404A — 0o 500 psi 30 in Hg to 250 psi — Imperial 443-6  36]595 
have lifetime manufacturer's warranty. Gauges offer 0 = R1 34A, pA АИА 0 0 500 psi 30 in Hg to 120 psi Yel oW Jacke 42005 294008 
0 in - Я 0 рві in Hg to psi Yellow Jacke 
1% full scale accuracy and polycarbonate crystal 3  72in R-12, R-22, R-502 010 500 рѕі 30inHgto350psi ^ Dayton 4PDF8 4PDF8 
cover to prevent face damage. 31⁄4" gauges have 3 72 in R-134A Automotive 0 to 500 psi 30 in Hg to 120 psi Yellow Jacke 49847 1WLG3 
А 3 72 іп R-134A Automotive 010500 psi 30 in Hg to 350 psi Dayton 4PDF7 4PDF7 
Flutterless technology. Gauges аге adaptable to 3 36 in Multiple Refrigerants 0 to 800 psi 0 to 500 psi JB Industries 22733 415608 
other industry manifolds. 4 60in Н-12, R-22, R-502 010800 рві 30in Но to 350psi Imperial 621-C 1A216 
қ 4 60in  R-134A А-22, R-404A 010500 psi 30 іп Hg to 350 psi JB Industries 26133 14Х855 
JB Industries—20HK13 and 36Р061 feature 4 60 in R134A, R22 R-404A D 0 300 psi 3 in Hg to 2n psi Yellow Jacke 20987. 29AU17 
Е i 7 i in - , R-22, 0 рві in Hg to psi mperial - 
full-flow design for faster evacuation and charging. 4 60іп В-134А Oto500psi 30inHgto350psi Imperial G31CKP — 3XL15 
14X855 and 14X854 have internal metering ball 4 60in Н-134А, А R-507 Oto 500 psi 30 іп Но їо 350 рѕі Imperial 651-C 3KU72 
"m ing: inui i 4 78 in 2 О to 3000 psi 30 in Hg to 1500 psi Yellow Jacket 45925 423N92 
valves for liquid charging; no liquid charging adapter Analog Manifolds, R-410A Compatible 
required. Most have 3%" gauges with 3-refrigerant = R22 Mri 0 10 a00 psi 30 in но TEM psi Yel ow Jacket tod 29AU07 
А n i T in- in -22, R-404, R- to -30 to JB Industries 
scales; 14X858 features 4" gauges with 4-refrig G0in — R-22, R-404, R-410A Oto 600 -30t0500 JB Industries — 22246 — 35YX49 
erant scales, Class 1. 35YX49 and 36P061 have 60in _ R-22, R-404A, R-410A 010 800 psi 0t0350psi ^ Yellow Jacket | 49867 12H947 
secure seal fittings 60in  R-22, R-404A, R-MOA 010 800 psi Oto 350psi Yellow Jacket 42004 38D864 
| u- mc E ua us 
"T om _ eee in -22, R- ,R- to psi in Hg to psi mperial Ы 
Imperial—Precision flutter- and pulsation-resistant G0in  R-22. R-A07C. В-А10А 0 to 800 psi 30 in Hg to 800 psi Yellow Jacket 42044 10M827 


60 in R-22, R-404A, R-410A 0 to 800 psi 30 in Hg їо 500 psi JBIndustries M2-22231 2LHR9 
60 in R-22, R-404A, R-410A 010800 psi 30 in Но to 500 psi JB Industries М2-5-410А 3TRAG 
60 in R-22, R-404A, ВА1ОА Oto 800 psi 30 іп Но to 500 psi JB Industries 24233 ЗТВА7 
R-22, R-407| 


gauges with protective boots. PolarShield high-pres- 
sure UL Recognized barrier hoses. 2-valve manifolds 
are brass; 3- and 4-valve manifolds are aluminum. 


: dii 72 іп R-410A, В404А 010800 psi 30 in Hg to 600 psi Dayton 4PDG1 4PDG1 
4-valve manifolds feature %" vacuum port. 1YNU9 60 in R-410A Oto 800 psi 30 inHg to 800 psi Yellow Jacket 42004. 10М823 
has integrated liquid low side charger. 60 in Multiple Refrigerants 010800 psi 30inHgto500psi CPS Blackmax МВНРБЕ 406047 

60in ^ R-22, R-404A, R-410A Oto 800 psi_ 30inHgto500psi ^ Imperial 718-СС 1YNUS 


R-22, R-404A, R-410A 010 800 psi 30 in Hg to 350 psi Yellow Jacket 46010 29AU19 


Dayton—All units include 72" hose sets. 4PDF8, 
yt Ч М s 8 60 in Multiple Refrigerants 010800 psi 30 in Hg to 500 psi CPS Blackmax MV4H4P5EZ 406050 


4PDF7, and 4PDG1 use flutter-resistant dry gauges. 60in  В-22, R-410A, R404A Oto 800 psi 30 in Hg to 500 psi Imperial 846-CS 361596 
60in — R-22.R-A04A, R-410A Oto 800 psi 30inHgto500psi JB Industries — 25233 3TRAB 
60 in КАМА F 410A 010800рві 30inHgto400psi JB Industries 25708 14Х858 
60 in R-22, R-410A 010800 psi 30 in Hg to 350 psi Yellow Jacket 49977 10M813 
60 in R-22, R-404A, А-410А — Oto 800 psi 330 in Hg to 500 psi mperial 644-C 3KU64 


60 in R-22, R-404A, R-410A 010800 psi 30 in Но to 500 psi JB Industries 26200-310 14X854 
60in R-22, R-404A, R-410A 010800 psi 0 to 350 psi Yellow Jacket 49967 12H946 
60 in R-22, R-404A, R-410A 0 to 800 psi 30 іп Hg to 350 psi Yellow Jacket 49968 29AU14 
60 in R-22, R-404A, R-410A 010 800 psi 30 in Hg to 350 psi Yellow Jacket 46013 29AU20 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 3005 
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HVAC & REFRIGERATION 
Hoses & Accessories 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Connec. Mfr. Item 
Color Length Size Model Мо. 
Imperial Kevlar-Lined PolarShield 
Red 36 in Yin Female 803-МЕН 6Х643 
Red 60 in Vain Female 805-МВВ 6Х646 
е in 4 in Female - 
ellow in 4 in Female - 
ellow in в in Female - 
ellow in д in Female Е 
ellow in 4 in Female Е 
ие in 4 in Female Е 
ие in 4 in Female Е 
MR Blue 60 in Vain Female  905-МНВ 36J602 
Imperial Blue, Red, Yellow 36 in 4 in Female 803-KCS 67370 
DEPENDABLE UNDER PRESSURE" ue, Red, Yellow ІП 4 In Female al 
Blue, Red, Yellow 60 in Ys in Female 905-MRS 36599 
Blue, Red, Yellow 72 in Vain Female  806-MRS 41ЕР4 
ҙа Blue Red, Yellow 72 in Ys in Female 806-КС5 6T371 
Yellow Jacket PLUS Il 
Char in and Re 48 in Y in Female 21648 38D870 
е in 4 in Female 
g g Red 72in Ys in Female 21672 380873 
Е tion H 
vacuation Hoses ellow in 4 in Female 
ellow in біп Female 
i . П ellow in ^ in Female 21072 38D871 
= Working pressure: 800 psi T it ГЕТЕ 
= Burst pressure: 4000 psi ue in ^ in Female 
ue in 4 in Female 
Dayton—Compatible with HCFC and HFC refrig- ó " қ Blue ed, Yellow 36 in ^ in Female 
n ! оппес. г. ет ue, Red, Yellow 60 in ^ in Female 
erants, including R-410A. Color Length Size Model Но. E ue, Red, Yellow 60 in JA in Female 22985 12Н042 
А Dayt ack, Blue, 
JB Industries Kobra Kevlar—Hoses feature rn 72in % in Female 4PDG6 4PDG6 Red. Yellow 60 in Y^ in Female 21990 33NT64 
secure seal fittings and are for use with R-410A. (ШП їп ^ in Female elles Jacket PLUS T with Compact Ball Vae LED ellow Jacket PLUS II with Compact Ball Valve 
Blue 72 in ^ in Female 4PDG/ 4PDG7 in ^ in Female 
Imperial Kevlar-Lined PolarShield—Can be — аас 22-2 "79 in iei Female — 1PDG8 APDG8 “Blue i Yin Female 
used with all blends of refrigerants. Adjustable industries Kobra Kevlar “Blue, Red, Yellow 36 in Va in Female 29983 29AU38 
- “Blue Red Yellow 48in ^ sin Female 29984 38D878 
brass core depressor to match valve core. 905 B iri ran 2 ВЕ Red? Yellows Goin Yen Female — 29985 ^10M805 
Series hoses have 74" FFL connections with 'ellow in ^in Female - Blue Rad, Ye ow 72in іп Female 29986 380879 
auto shut-off on 1 end. 61370 and 6T371 have jue n TA Рата z Yelow ANTRAL 
permanently attached straight Kwik-Coupler ас in 4, in Female - ue allow 4, in Female 
e Ж ие, Red, Yellow in ^ in Female - Blue, Red, Yellow 72 in Жіп Female 21986 38D875 
и н at 1 end of each hose. R-410A ed and Blue Y Yellow ТАЕКЕ PLUS if with FlexFlow Valve 
. in Female x 546 in in Y in Female 25602 29AU34 
Blue, Red, Yellow 60 in ^ Female, Yellow CCLS5-60 35YX42 Г m in 4 in Female 
Yellow Jacket PLUS 11—Ноѕеѕ feature double Hoss 4 г Female alls in ^, in Female 
i А E i x % in Female ие ellow ^ in Female 25985 29AU36 
barrier protection and are compatible with all Ue Red Yellow 601n Zin Female - Blue Red Yellow 4 in Female 
refrigerants, including R410A. Compact ball ee BlackH lose 0- геом Jacket FlexFlow 
valves recommended for R410A; SealRight fittings "HE ac ellow Jacket PLUS Il with SealRight Fitting 
feature low loss anti-blow back connection; stan- Plue Red, Yellow 60 in YellowBlue Hose CCLE4-60 35YX43 — "pli Red, Yellow 36in У іп Female 22983 29AU31 
dard ends offer an “Adjust-a-Valve” depressor. Tin Peele aloe TRIS 
Connec. Mfr. Item 
Item Size Brand Model No. 
YELLOW cme Union ^ in Acme Male x % in emale ndustries - 
JACKET ow Loss Quick Coupler 4 in Male x їй in Female ndustries 
uick Coupler & in x Ў in Female ndustries - 
uick Coupler 4 in ale x V? in Acme Female ndustries QC- - 
) Imperial Da ton| uick Coupler 4 in Male x Уз in Female JB Industries - 
DEPENDABLE UNDER PRESSURE uick Coupler 4 in x % in Female JB Industries = 
uick Coupler ^ in Male x ўв in Female ndustries - 
= А uick Coupler ^ in Acme Male x % in emale ndustries QC-S4A-134a 
Manifold Hose Accessories Шок Coupler, No Deprassor A in Male x яе in Female JB Industries QC- 
"А in Male x % in Female JB Industries -564 3DXH6 


uick oupler No Depressor 
e 


38D865 and 38D866 feature SealRight low loss anti-blow 


back connection. 38D867 Ball Valve Kit recommended for 


R410A. 


3DXF4 


mm Cou ler, Access Tee Vain Quick Coupler x % in Тее JB Industries А34000 3DXF4 
0° Angle 

Ball Valve Adapter "д in Male x 1⁄4 іп Fema ellow Jacket 93844 29AU29 
Liquid Charging Adapter % in Mal 


4 ging Айбар e x й in Femal JB Industries LC-4 20W314 

Liquid Charging Adapter "А in Male x 4 in Female Yellow Jacket 41123 29AU26 
Liquid Charging Adapter Зв in Male x 94e in Female JB Industries LC-5 20W315 
Liquid Charging Adapter, Kwik Charge Va in Male x % in Female mperial 535-C 3KU66 
Quick Coupler Yi in SAE Male x 34e in Female JB dus ries — A31656 35YX44 


шск Coupler ^e In ale x 74 Іп Female ndustries 


29AU26 
uick Coupler, Low Loss ^ in Male x ў in Female = 
uick Coupler, Low Loss ^ in Male x 7 іп Female — 
uick Coupler, Low Loss ^in ale x 716 in Female ndustries 
uick Coupler, Low Loss ^ in Male x % in Female ellow Jacket 
2 шск Coupler, Low Loss, Kwik-Coupler ^ in Male x % in Female mperia - 
х wivel Coupler ^ in Female ndustries 
3KU69 Е 7 7 1m жиш сс DIN PU Sue mener DU т ТУСАН gle 
A all Valve Adapter Hose 3A in Male x 1⁄4 in Female Dayton 4PDG3 4Р063 
“ Ball Valve Adapter Hose Set Ў in Male x % in Female mperia 800-MBS  3KU69 
45 * Angle 
all Valve Adapter ^ in Male x % in Female ellow Jacket 
N all Valve Adapter Hose Set ^ in Male x % in Female Yellow Jacket 93842 38D867 
- Quick Coupler ў in SAE Male x Ye in Female Quick Coupler Yellow Jacket 19173 38D880 
uick Coupler, Low Loss ^ in Male x 1⁄4 in Female ellow Jacket 
90 * Angle 
. Low Loss Quick Coupler 3A in Male x 1⁄4 in Female JBIndustries — 33113N 3AXF8 _ 
10U327 Quick Coupler Y in Male x Уз in Female JB Industries QC-E4 3DXG7 
uick Coupler ^ in Male x эле in Female ndustries - 
uick Coupler, Low Loss ^ in Male x ў in Female — 
38D880 uick Coupler, Low Loss ^ in Male x ў in Female — 
uick Coupler, Low Loss ^ in SAE Male x ?4e in Female JB Industries 33116N 35ҮХ47 
uick Coupler, Low Loss ^ in Male x % in Female ellow Jacket 
uick Coupler, Low Loss, Kwick-Coupler Жіп Male x 4 in Female Imperial 17-і 33NR66 


We Carry Refrigerant Locking Caps, 


Sleeves, and Drivers on Grainger.com 


20HJ97 


3006 GRAINGER. 


- Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HVAC & REFRIGERATION 
Refrigerant Service Equipment 


YELLOW 


co cps ШШ 


duas Recovery 


Bacharach 2-Port—Powerful twin 
cylinder 1-HP oilless compressor, high/ 
low pressure shut-off, and easy 1-knob 
operation. Integrated purge feature mini- 


mizes cross-contamination of refrigerants. 


Include in-line filter and connection hose. 
31TP42 has 80% shutoff installed. 


Dayton 2-Port—Oilless, air-cooled, 
direct-drive compressor easily switches 
between liquid and vapor recovery. Shut 
off when recovery is done. 


Inficon Vortex Dual 2-Port—1 HP dual 
piston compressor and micro-channel 
condenser ensures sustained speed in 
high-temp. environments. 


woe? cos ШЙ 
RROBINAIR 


Vacuum Pumps 


Have check valves, sight glass, and gas 
ballast valve. 115V, 60 Hz. 


Bacharach—Compact, 2-stage, rotary 
vane pumps. 


CPS Pro-Set—Lightweight and meets 
ANSI 12:12.01 Ignition Proof standards. 


Dayton—Portable design; On/Off rocker 
switch. 


YELLOW 
JACKET’ 


JB Industries—2-stage, direct-drive 
pumps with low-profile On/Off rocker 
switch. 1AKD9 and 50ЕТ2 have drain 
valves sealed with O-rings to prevent 
leaks. 


Robinair—2-stage rotary vane design. 
52VN81 has high CFM rating for fast 
evacuation. 52VN86 lets you shut off 
pump while connected to A/C system. 


Д arcon Ес Новімлік aM 


UL CERTIFIED 


Machi Ines То meet EPA Regulations per ARI 740 


8EA7 
JB Industries—Powerful dual-piston 
compressor, simple 2-valve operation, 
and is self-purging without having to 3MMT4 
change hoses. 


Robinair—Oilless compressor and 


nd. 1WLG1 
lets you recover both vapor and liquid 

refrigerant. Simple 2-valve controls and Dimensions (in.) Weight Mtr. Item 
auto, high-pressure shut down. Description H w D Ib. Model No. 

uto, пютер e shut d Bacharach 2-Port 13%in 10 %in 16 іп 28.5 |b 2020-8000 31TP41 

ТЕ Басу ло. Bacharach 2-Port 13%in 10Yiin 16% in 28510 2020-8001 31TP42 

Yellow Jacket YJ-LTE—Easy-to-use -tps Pro-Set 2-Port {2in Tin 16 vin 281) ТВ5600  406D45 

purge circuit for clearing after each job. — Dayton 2-Port 20in15in fin 4b  —  4UKV9 

1-valve and 1-gauge control panel. Inficon Vortex Dual 2-Port 16 "sin 9%sin 14%sin 29.751 714209 ҙммта 

JB Industries 2-Port 1611 19m {iin 39b  F6-DP 487165 

Yellow Jacket RecoverXLT 2-Port— -ропајг 2-Port itin —i5in 8%sin 18b RG3 460620 

Oilless units offer single-valve control Robinair 2-Port i2in  9in  20in 271b АСБ 52/М87 

mae Robinair 4-Port 2210 i4in  16in 400 252008 52/М79 

for easy changeover from liquid to Yellow Jacket YJ-LTE Tin 9i 13 in 24б 95/30  33NT67 

vapor to purge. CPR valve regulates Yellow Jacket RecoverXLT 2-Port 12 7 іп 12 34» in 19 e in 40.05 IDb 95760 — 1WLG1 


refrigerant to compressor; eliminates TL ad 15іп 21%in 13%in 380 95760 29AU04 


throttling the suction valve. Dayton Float Cable Repair Part, 6 Ft., For Use with 4UKW1 = 4UKW2 


TS Refrigerant Recovery 
E Cylinders and Liquid 


Level Sensor 


Powder-coated, reusable cylinders meet DOT Spec. 


1RK23, 4BA and ARI guidelines. Dual-port valve for liquid or 
Shown with vapor. A refrigerant recovery scale or float sensor 


; Oii cacy (sold separately) is required to avoid overfilling. Liquid 


Level Sensor 4LZH4 serves as a float switch. 


Dimensions (in.) Item 

Description H W No. 
Cylinder, 30 Ibs. 17 їл in 9 Vic in 4LZH2 
Cylinder, 50 Tbs. 19 “cin 12 Ain 4LZH3 
Liquid Level Sensor For Use with 4LZH2, 4LZH3 4LZH4 


40KJ53 


на TIF KE 


Yellow Jacket SuperEvac—2- 
Stage pumps pull a vacuum down to 


15 microns. Built-in vacuum gauge, | СВО Bachar ARACH? ПЛЕ: 7 I INFICON 


5PWF7 


all-metal with steel handle, and 


intake ilter soreer been Charging/Recovery Scales 


Scales are electronic with З digital —Wireless—Units track refrigerant trans- 


Yellow Jacket Bullet—tias an display modes: Ib./oz., decimal Ib., ferred over multiple jobs and can support 


intake filter screen. and kg. Case included. multiple users. 40KJ53 displays through 
5PWF7—1⁄4" male flare and ^" your smartphone via a free app. 40KJ54 
— Amps | _ Mi, em | ACME fittings. Holds 100 charge/ Can operate without a smartphone via 
резо Displacement АС НР Inlet Port Size Cord Weight Model No. recovery programs. wireless handpiece with display. 
Bacharach 2 cfm — n V in & ¥% in Flare 6 22 lb 2002-0001 3MMU9 22 Мах. Mfr. Item 
5 cfm — v% Yain & 3 іп Flare 6 26 lb 2002-0005 3MMV2 Description Cap. (Ib.) Accuracy Brand Model No. 
CPS Pro-Set 6 cfm 5 7 Yain & 7 іп Flare, % in 6 2310 VPS6DU 406062 11016 +0.25 07 Yellow Jacket 68800 8Е289 
3 сіт 5 И Ў іп & іп ае 6 2016 — 2VKY3 11010 ^ 0.1 02/0.005 Ibs./2g TIF TIF9010A 11921 
Dayton 5 cfm 7 VA Yin & 36 in Flare 6 241 -- 2VKY4 110 Ib +20 — 5PWF8  5PWF8 
y 7 cfm 75 % Yin& іп ае 6 38 Ib — 2VKY5 200 Ib +20 — 5PWF9  5PWF9 
9 сїт 9 Y Va in & 38 in Flare 6 38 Ib — 2VKY6 220 Ib .25 02/10 gm JB Industries 05-20000 3TRC1 
4 cfm 7 5 5 in & 5 in Flare 6 31 Ib DV-4E 1AKD9 m aR i rs ш e — 68812: ‚ЖД? 
3 cfm fb % И in & % in Flare 6 30б П/-85М  1RK24 i b kg or 0.1% of Reading, Yellow Jacket 
JB smes бт 52 # Vin &%inFlare 6f 30b  DV6E  SUET2 | Charoing/Recovery Scale Whichever is Greater 
7 cfm 15 % Yin & 7 іп Flare, %in 6 3116 DV-200N 1RK23 220 Ib 0.507 IF ТІҒ9030 3MMU7 
10 cfm 77 № Yin & 7 іп Flare, іп 6 35Ib  DV-285N 3WU95 250 Ib 0.25 oz/10g JB Industries DS-20000S 48ZJ67 
бап 20 ж ACME Zin n 216 15500 52VN81 GPS 
Robinair 3 & % in Flare 220 Ib +0.05% Reading Compute- CC220 406038 
бал 20 ж ACME TU Gn 27b 15600 52/М86 A Charge 
> ? & $5 in Flare p БЕТЕ 7 330 Ib +0.44 Ib Bacharach 2010-0000 31ТР43 
Yellow. 6 cfm 62 % Ў іп & Зв іп Flare —8 35 10 93560  1WLF8 rogrammable Charging zu 
Jacket Вот — — 7% Win, іп & Y4 in Flare 26.815 93780  784JH2 | Recovery Meter 220 Ib +20 был ЭРТ» COPEL 
еи 111 сіт 10 %  Ain&léinFlre 6ft 321b 93590 380861 | Wireless = 330 1b +0.2% Readings EMT WRSX 447М21 
Yellow Wireless Charging +0.06% Reading қ ono. 
Jacket Bulet Zom — Ж Vin&%inFare 60 316 98600  10M826 | Sca, App-Based 250 Ib 4025 o2/10g Inficon 719-202-01 40KJ53 
Economy ireless Charging +0.06% Reading қ опа. 
Oil and Oil Caddy Scale, with Handpiece 250 Ib +0.25 oz/10 g Inficon 719-203-01 40KJ54 
JB Industries Vacuum Pump Oil, Non-Detergent, 1 qt DVO-12 20HJ90 Wireless Charging/ 68° to 122°F/ UEI Test 
JB Industries Vacuum Pump Oil Caddy DV-T1  20HJ89 Recovery Scale 1101 +0.25% FS +1 dgt Instruments WRS110 53YP67 
Yellow Jacket SuperEvac Oil, 1 gal. 93096 — 29AU06 Optional Handpiece, For Use with 40KJ53 Inficon 719-715-61 40KJ55 
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f? INFICON 
YELLOW Joh JJ ( 4 ШР ШЕ) 
9 JACKET "Controls ) (BACHARACH) НовмА с 


Yellow Jacket—10M819 has flashing tip, UV JB Industries—Allows you to detect all HFC, HCFC, and 
lights, and Smart Alarm LED that shows the size of blended refrigerants, plus the new НЕО refrigerants. 35YX37 
leak on а scale of 1 to 9. has a peak function that stores the highest change in refriger- 
Johnson Controls—Manual and automatic back- 20t concentration while continuing to detect leaks. 
- ground adjustment. UEI Test Instruments—52AU29 has a digital numeric leak 
z Inficon—Automatic background adjustment, size indicator with 3 sensitivity levels and a visual LED leak 
Refrigerant audible arid г Mame ENI EU ani alarm in a splash-resistant housing. 52WH43 can detect 
Leak Detectors 3MMN3 include multiple LEDs and headphone jack. existing halogenated refrigerants and blends with 2 position 


sensitivity selector, plus audible and visual leak rate indicators. 
Detect all halogenated refrigerants, except — Bacharach—3MMT?2 has high or low sensitivity 52ND59 is NIST certified. 
5ZXH2 only detects CO, refrigerant. modes. 


Sensitivity Mfr. Item 
Description Sensitivity per Year Level Model No. 
Yellow Jacket 
AccuProbe ЇЇ, Audible Signal, 4AA Batteries, Low Battery Indicator, Case 1.7 g/yr 3 69354 10M820 
AccuProbe UV, UV Lights, Audible Signal, 4AA Batteries, Low Battery Indicator, Case 1.7 g/yr 3 69336 10M819 
Johnson Controls 
Positive lon Emission Heated Diode, Rechargeable Battery, Charger, Case 0.1 oz/yr = RLD-H10PRO-1 450Х87 
Replacement Sensor, For Use With Mfr. No. RLD-H10G-1 and RLD-H10PM-1 — — RLD-H10-601R 406418 
Maintenance Kit: 100 Replacement Filters, 3 Airflow Indicator Balls, 3 Probe Tips, Case — — RLD-H10-602R 1400419 
Inficon 
D-TEKy 002 Refrigerant, Infrared Absorption, Infrared Cell, NiMH Batteries, Low "m 
Battery Indicator, Spare Filters, 120V Adapter, 12V Car Adapter, Case 5 дуг 2 716-202-G1 5ZXH2 
EK-Matey Heated Diode Sensor with Mechanical Pump, Audible & Visual опо. 
Signal, 2 D Batteries. Low Battery Indicator, Spare Н ters, Case MS 0.25 oz/yr CFCs, HCFCs, HFCs & HFOs 2 705-202-G1 3MMN5 
ompassy Heated Diode Sensor with Mechanical Pump, Audible Signal, Ni atteries, ED 
Low Battery ngicator, Spare Fier, 120V Ada ter, 12V баг Adapter, Case 0.15 oz/yr CFCs, HCFCs, HFCs & HFOs 2 717-202-G1 5ZXH1 
-TEKy Select Infrared, Audible Signal, Ni atteries, Low Battery P" 
ndicator, Spare Filters, 120V Adapter, 12V Car Adapter, Case 0.10 oz/yr CFCs, HCFCs, HFCs & HFOs 2 712-202-61 3MMN3 
Bacharac 
H-10 PRO, Positive lon Emission Heated Diode, Rechargeable Battery & DC Wall Adapter, Case, Headphone Port 0.006 oz/yr = H-10 Pro 38GN48 


ru Pointey, Patented Sensor, Audible & Visual Signal, 2 D Batteries, Low Battery Indicator, Flexible Probes, Case тй pee 2 
JB Industries 


Auroray Infrared, Advanced Infrared Sensor, Alarming Capab 


19-8106 3MMT2 


ity, Lightweight, Long Life Sensor, 120 


to 240V Wall Charger, 12V E Charger, Case, Fil er, Need e Nose Probe, Wand Extension 0.1 oz/yr Adjustable LD-6000IR 35YX37 

rowlery LD 5 ong-Life Electrochemical Sensor, Audio and Vibrating Handle ; _ 

Alarm, Battery Operated, LCD, 3 Sensitivity Levels, (4) AA Batteries 0.05 oz Adjustable LD-5000 20HJ81 
Quest 10-3000, Long-Life Electrochemical Sensor, 3 Adjustable Sensitivty Sensors, Case, (4) AA Batteries 0.10 oz/yr CFCs, HCFCs, & HFCs 3 LD-3000 415F92 

Robinair 

Audible Signal, True Mechanical Pump, Automatic Calibration & Reset to Ambient, 

Long Life Stable Sensor, Low Battery Indicator, 3 Adjustable Sensitivity Levels. Leak 0.05 oz/yr R-134, 0.025 oz/yr R-22 Adjustable LD3 473Ғ78 
est Vial, (0 AA Alkaline Batteries, (5) Replacement Sensor Filters 

UEI Test Instruments 

Ambient Level Reset, Automatic Calibration, Digital Numeric Leak Size Detector, Solid Electolyte Semiconductor E " 

Sensor, Splash Resistant, Visual LED Leak Alarm, Worklight, (4) AA Batteries, Case, Leak Test Vial, Sensor Filters 0.05 oz/yr R-134a, 0.025 oz/yr R-22 3 RLDI5B S2AU29 
Audible Tic Rate, Automatically Detects All Existing Refrigerants and Blends, Long Gooseneck 

Probe, One-Hand Operation, 2 Position Sensitivity Selector, 9V Battery; Lead Test Vial 0.5 oz/yr 2 RLD10 52WH43 
Automatic Calibration and Ambient Level Reset, Lightweight, Splash Resistant, Е Е Т 

Visual LED Leak Alarm, (4) AA Batteries, Case, Filter, Leak Vial 0.05 oz/yr R-134a, 0.025 oz/yr R-22 3 RLDTSB-N 52899 

Replacements 

Replacement Probe Cap And Filter Kit, For Use With Mfr. No. 717-202-G1 717-701-61 57ХН4 
Replacement Probe Filter, For Use With Mtr. No. 3015-4484 3015-2906 34K571 
Replacement Filters and O-Ring Kit, For Use With Mfr. No. 0019-8200 0019-0801 45AW27 


Replacement Tip Filter, (Pkg. Qty. 5). For Use With RLD15 RLDTF 6CMT6 


Superior 
Ultrasonic Leak Detectors Асси7таК A INFICON 
AccuTrak technology allows you to easily pinpoint pressure and vacuum leaks in air conditioning and refrigeration 
systems without changing tips or components. Detect any type of refrigerant or gas, even as small as 1.5 oz. per year 
з of refrigerant, or hear a 5 psi leak up to 30 ft. away. Use the Touch Probe to hear internal ultrasound to quickly diagnose 


)| n malfunctioning valves and bearings. Troubleshoot a TXV in just 5 min. Use the Sound Generator to artificially "sound 
)| pressurize" any enclosure or vessel to find leaks; ideal for refrigerator door seals. 3KXG7 can detect pressurized or 
vacuum leaks for any gas including nitrogen. The laser pointer helps you pinpoint leak location, even for far-away leaks. 


35LX63 Mfr. Item 
Includes Brand Model No. 
Battery, Carry Case, Headset, Probe, Wave Guide Superior AccuTrak® VPE 35LX63 
Battery, Carry Case, Headset, Probe, Sound Generator, Wave Guide Superior AccuTrak® VPE PRO-PLUS 35LX64 
Battery, Carry Case, Headset, Wave Guide " Superior AccuTrak® VPE-GN 35LX65 
2 D Size Batteries, 2 Year Replacement Warranty, Hard Plastic Carrying қ опо 
Case, Headphones, Probe Extention, Whisper Ultrasonic Detector Inficon 711-202-61 3KXG7 


* Data Loggers apo) 


20LR04 ШІ өше Self-contained for temperature, except 4LWX3 monitors temperature and humid- 
ity. 201803 to 201805 have a real-time LCD and user selectable Stop on memory full, or rollover 
С» for continuous logging. Display alarm icon for high/low status and retain data if battery fails. All 
models include cables, software, and battery. 


Temp. Relative Mfr. Item 
Description Range (F) Humidity Range Accurac' Model No. 


Temperature! 
Miniature Data Logger, Humidity, Temperature -40° БВР 0% 0: 99%  +1°F Temp, +2% ЕН SL300TH 4LWX3 


- ІШ Data Logger, Lithium Battery, Temperature -5° to 160°F +0.9°F (0.5°C) SL500T  20LR03 
| Яро) Data Logger, Temperature -5° to 160°F = +0.9°Е (0.5°C) 51500706 201805 
4LWX3 ` Data Logger, External Temperature -5° to 160°F = +0.9°F (0.5°C) SL500XT 20LR04 
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HVAC & REFRIGERATION 
Leak Detection Kits & Vacuum Gauges 


Leak Detection Kits and Accessories 


Kits have fluorescent leak detection dyes that are 
free of co-solvents that can cause issues with air 
conditioning and refrigeration (AC/R) systems. The 
dye is injected into the system and allowed to circu- 
late with the host fluid. An included UV lamp (except 
for 55NH58) is used to detect any fluorescent dye 
glow that indicates the presence of a refrigerant 
leak. 


55NH67, 55NH69, and 55NH58—Have multi- 
dose dye cartridges where the injector is connected 
to the system's low-side service port and the 


system. The cartridges have dosage marks that aid 
in dispensing the correct amount of fluorescent dye. 
Kits are for small- to medium-sized systems, except 
55NH67 can dose up to 64 medium-sized systems 
or 32 large-sized systems. 

55NH70—Has single-dose dye capsules that are 
injected by connecting between the low-pressure 
gauge of a charged manifold and the service port 
using two bleed valves. The dye is gradually added 
into the system along with refrigerant. For small- to 
medium-sized systems. 


pP 


—— OQ 


ECTROLINE® 


injector's handle is turned to force the dye into the 


Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
Spectroline Leak Detection Kits 
BigEZ Fluorescent Dye Injector Kit includes: Violet light LED leak detection lamp, 4 oz (118 ml) BigEZ | 
fluorescent dye cartridge, EZ-Ject dye injector assembly, 8 in. (20 cm) EZ-Ject hose assembly, Fluorescence- Spectroline SPE-HVLBEZE 55NH67 
enhancing glasses, 2 02 (60 ml) GO-AWAY Plus dye cleaner, R-410a adapter/purge fitting. 
EZ-Ject Fluorescent Dye Injector Kit includes: Violet light LED leak detection lamp, (2) 0.5 oz (15 ml) universal/ : 
POE dye cartridges, EZ-Ject dye injector assembly, 8 in. (20 cm) EZ-Ject hose assembly, Fluorescence- Spectroline SPE-HVLEZE 55NH69 
enhancing glasses, 2 oz (60 ml) GLO-AWAY Plus dye cleaner, R-410a adapter/purge fitting. 
EZ-Ject Fluorescent Dye Injection System. Multi-use kit ideal for small to medium size systems. Includes: (2) SPE-EZ5E 0.5 oz 
(15 ml) universal/POE dye cartridges, (1) EZ-Ject dye injector assembly, (1) 8 in (20 cm) EZ-Ject" hose assembly, (1) adapter/ Spectroline SPE-EZ100E-CS 55МН58 
purge fitting. Treats up to: 2 gallons (7.6 L) of lubricant, or 25 Ibs (11.3 kg) of refrigerant, or 12 tons (42.2 kW) of cooling. 
GLO-STICK Fluorescent Dye Injector Kit includes: Violet light LED leak detection lamp, (1) 0.5 oz (15 ml) universal/ 
POE GLO-STICK dye capsule, (2) 0.5 oz (15 ml) universal/POE GLO-STICK dye capsules, (1) 0.5 oz (15 ml) universal/ i А 
POE GLO-STICK dye capsule, (1) Bleed valve for attaching GLO-STICK capsule to service hose, 8 іп. (20 cm) EZ-Ject hose Spectroline SPE-HVLGSE SONO 
assembly, Fluorescence-enhancing glasses, 2 oz (60 ml) GLO-AWAY Plus dye cleaner, R-410a adapter/purge fitting. 
нге Pl — Cartridge, 4 oz (118 ml) I/POE d | dge. ТІ 16 
ig uorescent Dye Cartridge, 4 oz ml) universal уе multi-use cartridge. Treats up to: ; 7 Т 
gallons (61 L) of lubricant, or 400 Ibs (181 kg) of refrigerant, or 150 tons (527.5 kW) of cooling. Spectroline SPEBEZGE4CS 55МН57 
EZ-Ject Fluorescent Dye Cartridge, 0.5 oz (15 ml) multi-use universal/POE dye cartridge. Spectroline SPE-EZ5E-CS 55МН59 
GLO-STICK 1E Fluorescent Dye Capsules, 0.5 oz (15 ml) universal/POE dye capsule. Treats up to: 15.1 oz to 1.6 ; F " 
t (445 ml to 15 L) of lubricant, orto 49105 (14102216 of refrigerant, or 2 tons (7 KW) f cooling Spectroline SPEGSIE-CS  — SSNH63 
lo-Stick 2E Fluorescent Dye Capsules, 0.5 oz (15 ml) universal/POE dye capsule. Treats up to: 1.7 to 3.2 qt Spectroline SPE-GS2E-CS 55NH64 
1.6 to 3.2 L) of lubricant, or 5 to 9.9 Ibs (2.3 to 4.2 kg) of refrigerant, or 6 tons (21.1 kW) of cooling. р 
LO-STICK ЗЕ Fluorescent Dye Capsules, 0.5 oz (15 ml) universal/POE dye capsule. Treats up to: 3.3 qt to 2 gal Spectroline SPE-GS3E-CS 55NH65 
(3.1 to 7.6 L) of lubricant, or 10 to 25 Ibs (4.6 to 11.3 kg) of refrigerant, or 12 tons (42.2 kW) of cooling. р 
Inspection Flashlight with UV, laser and combination modes. 6 UV/Blue LEDs, 3 White LED Fluke RLD2 5DJE7 
Flashlight with 100,000 hr LED Life, Cordless, Includes Key Chain Carabiner 
UV LED Leak Detection Flashlight is compact with a pre-focused lens creating a long-range inspection А "T 
beam. For Universal/POE Dyes only. Includes fluorescence enhancing glasses and batteries. Spectroline SPE-HVL-CS 55НН68 
Sped) > YELLOW м, oe a \ 
браг) ESA BA SEREF d INFICON (US Rosmar 


Vacuum and Superheat/Subcooling Gauges 


Supco—1TC70 features a color-coded LED readout — Testo—Micron vacuum gauge with wireless Bluetooth 
and 1⁄4" male flare connections. Includes hanger/ communication to smartphone; 1 micron resolution; 
stand, quick caps for fittings, and case. Digital display data, create reports, and send via email or SMS. 
models update every 1⁄2 sec. and feature ultrafine 
resolution, auto-off, and a built-in hanger. 4FY27 has 
415-digit LCD, thermistor sensor, and reads vacuum 
in: microns, psi, In Hg, millibars, pascals, Torr, or 
Millitorr of vacuum. Cleaning port for sensor clean- 
ing and drying. 20LRO1 is dual port with a backlit 
LCD. Unit has an audible and visual alarm when 
preset alarm thresholds are met. 


Test Products International—Temperature compen- 
sated, 300 psi overpressure digital vacuum pressure 
gauge detects leaks created by vacuum, 7 units of 
measure. 


UEI Test Instruments— Provides in-field calibra- 
tion, analog bar graphs, easy sensor cleaning, and oil 
contamination sensors. 


JB Industries—35YX36 measures vacuum and 
can be remotely monitored via wireless Bluetooth 
and/or smartphone with free app. Program unit with 


4FY27 


a low/high limit alarm and it has data monitoring КЕЗЕНГЕН easain hanas rower аш Қы m 
capabilities. Includes a power adapter and case. iene Hun PEY i 
5UET3 features programmable alarm, backlight, Electronic 50 to 5000 Microns 9V Battery Supco VG60 1TC70 
; Digital 0 to 19,000 Microns AAA (3), Not Included Supco VG64 4ҒҮ27 
shutoff, and large LED screen. Factory calibrated. Digital Oto 19,000 Microns (З)АА Batteries Supco VG640D — 20LRO1 
Includes AC adapter and case. 3TRC2 provides Digital Wireless 010 12,000 Microns Rechargeable Lithium Polymer Battery JB Industries SEDE 415F94 
; Digital Wireless 1010 12,000 Microns Rechargeable Lithium Polymer Battery JB Industries DV-40! 35YX36 
continuous read on LCD and saves last readout Digital 10 to 200,000 Microns AC or Batteries JB Industries DV-41 БЏЕТЗ 
at shutdown. Leakproof design. 1⁄4" swivel flare Digital 10 to 100,000 Microns 9V Battery JB Industries DV-24N 3TRC2 
ti Digital 0 to 600 psi — Yellow Jacket 69196 29AU24 
connection. Digital 110 760,000 Microns D Cell Battery Yellow Jacket 69075 12H948 
: Digita 5 to 25,000 Microns (2) AA Batteries Yellow Jacket 69020 423№91 
Yellow Jacket—9XHF8 automatically compen- Digi a 10 (025,000 Microns ev Battery Yellow Jacket 69086 Qus 
j i igital 0 100, icrons attery 'ellow Jacket * 
оар НИ ped i nanus Digital _ 1 to 760,000 Microns 9V Battery Inficon 710-202-61 12N632 * 
; Я Digita wih 0 to 20,000 Microns (2) AA Batteries Testo 0560 5522 01 492264 
Auto-Off. Replacement Vacuum Sensor 10M817 is letoo à 
Digital 15 to 12,000 Microns 9V Battery Test Products Intl. 605 3KNP6 
sold separately. Digital 010 15,000 Microns 3V Battery UEI Test Instruments —DMG150  407M22 
А — Digita 5 to 10 Microns (3)AA Batteries Robinair RAVG-1 406P95 
Inficon—Pirani sensor for accurate measurements Mir. Item 
and replaceable filter to protect sensor. Reads from - -— SELL Brand Model No. 
А " H i А eplacement Ра! CCessories 
atmosphere to 1 micron. Quick calibration button; Vacuum Sensor, For Use With Mfr. No. 69086 Yellow Jacket 69087 10M817 


14" refrigerant flare fitting. Battery life: 45 hr. * Battery included. 
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HVAC/R Service Tools Details on page A1. 
D) жәен месом Imperial 
v T cps Ru] aramee 
45JT41 12N633 B 


род) Dens Dayton] 


HVAC and Refrigeration Service Tools 


c. c. c. Choose the tools you need from the brands you trust. 
12H951 38D890 38D891 


Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
5 fas rpm Slack Tube 36.0 i 
p. Range 0 to 10 (in. WC), Slack Tube 36.0 in, 
>, Max, Temp. 120°F, Incl. ват Fitting, Case Yellow Jacke 78055 К4559 
= p. Range 0 to 35 (in. WC), Slack Tube 36.0 in, 
——— в оа Мах. Temp. TRUE Incl. Barb Fitting, Case Yellow Jacke T8060 K4559 
Manometer, Op. Range -19.95 to 19.95 in wc, Accy. 
+1.5% of Full Scale, incl. Tubing, Fittings Yellow Jacket 78052 45ЈТ41 


С: с D а House Gases and Flammable Retr Intrinsicall 
etects Combustible Gases and Flammable Refrigerants; Intrinsically " ЖЕРІ 
38D892 38D895 38D894 Safe; Audible/LED Alarms; Incl. 2 D Batteries & Case Inficon 718-202-61 12М633 
Detects Combustion Gases; Smart Alarm, LED; Incl. 4 AA Batteries, Case Yellow Jacke! 69373 38D901 
Detects Nitrogen, , Uses 4 AA Batteries, Incl. Case Yellow Jacke! 69341 38D902 


C. Flaring/Swaging Tools 

Flaring Tool, 45° Single Lap, O.D. % in, % in, Incl. 
Automatic Height Gauge, Cushioned Handle 
Flaring Tool, 45° Single Lap, 0.0. 34e in, % in, “в 
іп, % in, “Ac in, % in, % in, Incl. Case 


Yellow Jacke 60278 12H951 
Yellow Jacke: 60210 38D890 


Flaring Tool, 45° Single Lap, O.D. 34 in, Incl. Yellow Jacke! 60295 38D893 
Ы Flaring and Burnishing Tool, 45? Single Lap, 0.D. 34e 
6AWP9 m.m in, М in, %e in, 36 in, “Ac in, V^ in, Yin, Incl. Yellow Jacket 60270 380891 


Flaring and Swaging Tool, 45° Single Lap, 0.0. % in, Incl. (2) Flaring 


Bars, (6) Swage Adapters, Flaring Cone, Steel Yoke, Tool Case Yellow Jacke 60440 380892 


Swaging Tool, O.D. в in, % in, % in, % in, % in, 96 in Yellow Jacke: 60460 38D895 
Swaging Tool, Punch, 0.0. Min, % in, Ye in o in < Yellow Jacke 60475 38D896 
Kit, Flares Vs, “в, Уз, 26, %, As, %, Y, Y4, Swages He, А 
14, 546, 36, Vo, Y, Ya, Cuts Ув in up to 1% in Pipe трепа 275-506 33МН64 
D. Тиһе Benders 
3-іп1, 180°, O.D. % in, 54e in, % in Yellow Jacke 60390 38D894 
Set, 0° to 90°, One-Handed, 0.0. % in, “в in, % in, % in, % in, % in, 76 in — — БАМ/Р9 
5 с Eu Киз Yell 60407 38D882 
.D. 96 to 1 іп 'ellow Jacke 
38D888 33NR63 Hydraulic, 0.0. 96 to 1% in Yellow Jacket 60493 380883 
O.D. Жіп, Ye in, %in, % in, Ys in, 94 in, 76 in, 1 in, 1 v6 in CPS Blackmax ВТІЕ9 406D64 
Р Е. Tube Cutters 
Tubing Cutter with Reamer, O.D. % to 1% in Yellow Jacke! 60101 38D884 
3 Tubing Cutter with Reamer, 0.D. 1 to 1% in Yellow Jacke! 60102 38D885 
Tubing Cutter, О.р. У to % in Yellow Jacke! 60160 38D886 
Tubing Cutter, O.D. 4 to 76 in Yellow Jacke: 60121 38D887 
Y] Tubing Cutter, 0.0. 7 to 1% in Yellow Jacke 60142 38D888 
G. Pinch-Off Tool 
H. H. H. шы us n. у трегіа! 105-FFSP ЗЗМА6З 
. Valve Core Tools 
зор? 390862 20W312 Evacuation/Core Removal, Core Storage, For й Schrader Valve — — 4PDJ5 
Core Remover w/ Hollow Storage Handle, For 14 Schrader Valve — —_ 4PDJ4 
Уд in Valve Core Remover with Access Port JB Industries A32525N 3DXD7 
Vacuum/Charge & Core Remover, Side Port, 4c in Yellow Jacket 18985 38D863 
Vacuum/Charge & Core Remover, Side Port, % in Yellow Jacket 18975 38D862 
Valve Core Removal Tool, 1.625 in JB Industries CM-CRTOOL 415Ғ99 
Valve Core Remover, % in JB Industries А32500М-6 20М/311 
Valve Core Remover Tool, % in JB Industries А32004-5 20М/310 
Valve Core Torque Tool, % in, Automatically Torques to 5 Ib. JB Industries A32008 20W312 
н т ый ШЕ yee Euacustio ДЕЛІ Tool, Fits 34s to % in О.р. Hard Tubi JB Industri A32100  3DXD6 
ier-Type Evacuation/Recovery Tool, Fits “в to 75 in 0.0. Hard Tubin ndustries 
3DXD6 36J605 10XH1 Line Piorcing Recovery Tool, Tho ў in O.D., Incl. Spare Gasket н Imperial PT-109 36J605 
J. Access & Service Valves 
Kit: Valves, Valve Core Tool, Cores, Plastic Core Remover JB Industries — AVK-001 36P062 
Swivel Tee with Depressor, Swivel Nut on Run Ranco 30-110 1CXH1 
Back Seating Service Control Valve 14 SAE x % O-Ring Quick Coupler JB Industries А33000 3DXF2 
Nitrogen Purging Adaptor B Industries — BRZ-1000 SUET4 
K. Service Wrenches (See Page 785 for Additional Wrenches) 
Hex Key Adapter, JB Industries Т2-НКА 20W313 
Hex Key Adapter, 7 in Yellow Jacket 60609 38D881 
K. Micrometer Torque Wrench, % in JB Industries CM-TRQ 415602 
38D881 L. Fin Combs 
Fin Comb, All Fin Sizes Supco UFC1 407L17 
Fin Comb, Heavy-Duty Bicycle Grip Handle, Fits AII DiversiTech T-300 2YJ78 
Kit: 1 Handle & 6 Heads, Fits 13,15,16,17,18, and 20 Fins per Inch DiversiTech T-101 2YJ77 
Kit: 1 Handle & 6 Heads, Fits 8,9, 10,11,12, and 14 Fins per Inch DiversiTech T-100 2YJ76 
Kit: 6 Fins, Fits 8 to 20 Fins per Inch Yellow Jacket 61158 29AU42 
M. Drain Cleaning Gun 
ў Drain Cleaning Gun Dayton 491419 491419 
а Replacement 00; Cartridges, Pkg. Qty. 12 Dayton 491A20 491420 
N. Miscellaneous Service Tools 
M. Condensate рап Valve Supco JV1B 35PT84 
Fan Blade Pitch Gauge Dayton — 2PYL9 
491519 Filter Puller, 8 in Supco FP18 35PT88 
Filter Puller, 48 in Supco FP48 48XL60 
Flame Sensor Cleaner Supco FSC10 48XL62 
Fan Blade/Wheel Puller, Fan & Wheel; Incl. 4 Jaws, Plastic Dayton un 2PYL8 
Centering Sleeve, Hardened Bolt, 4 Locking Bolts, Instructions y 
Й N Hybrid Jumper Supco HYBTYL 48Х161 
N. N. 
2PYL9 2PYL8 
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HVAC & REFRIGERATION 
Refrigeration Chemicals & Cleaners 


&Nu-Calgon 


Mfr. 
Model 


Coil Cleaners 


Description 
Condenser Cleaners 
Alka-Brite Plus, Alkaline Foaming 
Cal-Blast, Aerosol No-Rinse Solvent 
CalClean, Alkaline 


Item 
Size No. 

1 gal 4120-08 1АМ/5 
20 о2 4132-20 201Р96 
2.5 gal 4135-06 22М/40 


Green Select Cal-Green, EPA Safer Choice 1 gal 4190-08 3CFP2 

Nu-Blast, Aerosol, No-Rinse Solvent 18 oz 4290-75 2RZW5 

Nu-Brite, Aerosol Alkaline, USDA 18 04 4291-18 id 
Е қ : gal Е 

Nu-Brite, Alkaline Foaming, USDA 2.5 gal 4291-05 1ANJ 


TriClean 2x, Alkaline 

Tri-Pow'r HD, Alkaline Indoor/Outdoor 
Evaporator Cleaners 

Evap Foam-No-Rinse, Aerosol 


101 4372-24 22NV39 
1 gal 4371-88 22NV38 


Foaming, No-Rinse 1802 4171-75 1ANJ6 

Evap-Fresh, Disinfectant, No- ? 

Rinse, EPA Registered ool 19024100773. 2RZW3 

vap-Fresh, Disinfectant, No- Б 

Rinse, EPA Registered E ы i k = 

Бр | RET gal - 

rur i Í с ши 2.5 gal 4168-05. 1ANJA 

reen Select Evap-Green, 

Safer Choice No-Rinse 1gal 4191-08 ЗСЕРЗ 

Condenser or Evaporator Cleaners 

Blackhawk Expanding Foam, Aerosol, NSF 1807 4127-75 40TC84 

Cal-Brite, Acid 1gal 4133-08 20LP90 

Special HD CalClean, Alkaline {gal 4143-08 3CFR6 ТЕЗ 
Detergent, USDA 2.5 gal 4143-06. 20LP91 - 
Accessories ts 
Coil Gun Sprayer 2qt. 4774-0 1ANU1 

Coil Gun Probe 4774-1 40TC91 1ANU1 

ы ға 
Portable бой (> ; 
SPEEDCLEAN GODWAY 


and Tube 
Cleaning Systems 


These compact, easy-to-use cleaning systems save time 
and increase system efficiency. Models are designed to 
Clean coils up to 8 inches thick, shell and tube condensers, 
and straight-tubed heat exchangers. 


m 


22NV40 


38G224 


&Nu-Calgon 


= 22NV29 
Ice Machine Cleaners 

Mfr. Item 

Description Size Model No. 
Nickel Safe, Food Grade, 1 gal T gal 4287-08 22NV29 
Nickel Safe, Food Grade, 16 oz 16 02 4287-34 3CFP9 
IMS-III Sanitizer, EPA Registered 16 02 4211-34 — 45YY10 
"n 807 4207-47___22М\21 
Liquid Cleaner, Food Grade 1gal 4507-08 — 22NV28 


Foaming Coil Cleaner 


Nonflammable, biodegradable, and quickly 
removes dirt, grime, and grease. Foaming 
action is ideal for hard-to-reach areas. NSF 
C1 and P1 Registered, except 410X95. 


| 45JE32 


Mfr. Item 

Description Size Brand Model No. 
igal Simple Green 0110000404001 ^ 45JE32 
Alkaline, Liquid, Self-Rinsing Formula 5 gal Simple Green 0100000104005 45ЈЕЗЗ 
NEUE ТТ 55gal Simple Green 0100000104055 — 45JE34 

aline, Liquid, Foaming and Brightening. 

Not For Use on Evaporator Coils. 9. ga  Nu-Calgon 4178-08 410X95 
Alkaline, Aerosol, Foaming 200z Simple Green 0110001213418 — 19ZN60 


29JA08 


Volts/ Net Mfr. Item 
Description Includes GPM Phase Hose Dim. Weight Brand Model No. 
— B 0 @ Сой ! 
oilJet Rechargeable Battery-Operated Coi 
Washer, 125 psi, Self-Contained, Integrated 3.375 (2) Spray Nozzles, Battery, — 06 12У 4 in x aa Ft 2310 SpeedClean  CJ-125 280224 
gal. Water Tank & 1.75 qt. Chemical Tank 9 р 9p 
CoilJet-200E Electric-Powered Coil Washer, 200 psi, / 
Continuous Water Supply Option, Integrated 3.375, (2) Spray Nozzles, 1511001 05 445 winx toft 2010 SpeedClean CJ-200e  52WX07 5AEW2 
gal. Water Tank & 1.75 qt. Chemical Tank, 15 ft. Cord , р gp р 
FlowJet Electric Coil Cleaning 2) Nozzles, Hose, Spray 2.5 1 7 / 
System, 400 psi, 25 ft. Cord un with Lance gpm 115/1 Yinx12ft 351b SpeedClean FLOWJET-60 29JA08 / 
Electric Heat Exchanger Tube Cleaner, Nylon-Cased A 2 un I-RAM- M 
Shaft with Reversible Rotation, 20 ft. Cord Reversible Foot Pedal gpm 115/1 38 10 Goodway ЕХ-100 409X75 / 
Мах. Flow Mfr. Item / - 
Description Type (gpm) Brand Model No. ff 
CoilJet Cleaning Accessories И | 
Condenser Needle Cleaning Wand, 150 psi Max. psi Max. an Spay 3.5gpm  SpeedClean CN-03 5AEW2 a < 
; 1 36 in L 90* 0.5gpm — SpeedClean 8945 SAEU4 f 
Spray Wand, 200 psi Max. psi Max. 48inL90" 0.5 gpm SpeedClean 8945-48 5AEUS 
Stainless Steel 3-ft. Sectional Wand, 200 psi Max. psi Max. 90°Fan Spray 0.5gpm —SpeedClean CJ-WWSS 5AEWO 
Extension for SAEWO Wand, 150 psi Max. psi Мах. 16inL 0.5gpm  SpeedClean — CJ-WWSS-EXT SAEW1 
Foaming Nozzle Assembly, 150 psi Max. psi Max. = 0.5 gpm Speedt ean CERI 9 5AEU8 5AEV7 
A А 24 in Extension 4 gpm peedClean J-9656 5AEWA 

Lance Assembly, 4,000 psi Max, ps! Max. 36 in Extension 4gpm SpeedClean CJ-9657 5AEU9 Mfr. Pkg. Нет 
CoilJet Battery & Charger, 12V DC, For 386224 Size Brand Model Qty. No. 
Sealed Lead Acid Battery = = SpeedClean CJ-9613 29JA02 SpeedyFoam Biodegradable Foamin Сой Cleaner 

А Low Maintenance, un KIT. 1 gal peedClean -FCC-1 1 SAEV7 
Spare Battery Kit Rechargeable SpeedClean — CJ125-KIT-SB 29ЈА01 a gal Containers SpeedClean SC-FCC-4X1 4 5AEV8 
External Battery Charger Smart Charger = SpeedClean CJ2-24 29JA03 5 gal SpeedClean SC-FCC-5 1 БАЕМ9 

< 52WU87 
Еле 


Portable Scale Removal Systems 


Flow 


Description Includes (gpm) 
Goodway 
For Smaller Heat Exchangers, 


Compressors, Coolers, 50 Tons & Smaller (2) 10 ft Circulation Hoses 15 gpm 


with Multiple Fittings, Flow 


For Boilers, Chillers, Large Heat 21 gpm 

Exchangers, 50 Tons & Larger TR ш ш 21 gpm 
i ; ; 5 ft Circulation Hoses, 

Hands-Free Operation, For Boilers, Chillers. Monitoring System, pH 30 gpm 


Large Heat Exchangers, 50 Tons & Larger Probe, Venting Drum 


Description 
Descaling Solutions, 5-gal. Containert 
ScaleBreak, Biodegradable, For Brass, Copper Iron, Plastic, Rubber, Steel 
ScaleBreak-SS, Biodegradable, For Brass, 


Tank 
Size 


10 gal 


15 gal 
15 gal 


15 gal 


opper, Iron, Plastic, Rubber, Stainless Steel, Steel 
* Requires 230V plug, comes standard with 3-wire pigtail. ¢ Larger sizes available on Grainger.com. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


GODWAY : SPEEDCLEAN 


Systems clean heat exchangers and other closed-loop systems to improve efficiency and extend the life of your equipment. 
Designed with acid-proof components, units safely contain chemicals to minimize fumes, splashes, and risk to operator 
safety. Hands-free models monitor pH levels and inject additional chemicals as needed. 


Me 


Motor Cord Net Mfr. Item - 
Size Voltage Amps Length Weight Model No. ооо 
nC d 
Yohp 115V 76 18% 370  GDS-C40 52WU87 A — 
Мір 115V 86  18ft 50Ib  GDS-C92 52101088 
Иһр 230V 43  18ft 5010 GDS-C92A 521089 * ^ 
yhp 115V 11  21ft 12510 GDS-15-PH 52WU85 
52WU85 
Mfr. Item 
Brand Model No. 
Goodwa SCALEBREAK-5 490W72 
боозу SCALEBRK-SS-5 490W77 490W72 
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Refrigeration Chemicals & Cleaners Details on page A1. 
&Nu-Calgon | $Nu-Calgon Б) YELLow 

= JACKET’ 

A/C Drain Pan Treatments _ : 
ui Қ SU tem шїї Refrigeration 
: escription ize ode! 0. = = 22NV46 

"—-———- E x ctii ceni cle 
Clogs, Eliminates Odors А 15-tn Tab 5 4185-15 22NVA3 Emkarate RL Polyol Ester Lubricants—0EM 


20-ton Tab 4185-200  22NV42 approved, including Copeland approved RL32-3MAF. 


Pan-Treat, Controls Odors, i ications: 
Prevents Overflows & Bottle 4296-60 22М/26 Designed for CFC, HCFC, and HFC applications; 
Water Damage compatible with mineral oils, alkylbenzenes and Тего! Alkylb 
PanPads, Controls Slime Трай, 5-ton 4295-34 22М/60 PAGs. его! Alkylbenzene 
Build-up, Bacteria & Odors Трай, 15-0п 4296-24 22NV61 Refrigeration Oil— 
PurCool Green Strip, Prevents f Eu 61044 401093 ван Excellent miscibility and 
i i5. 10- iscosity ibili j 
Slime, Sludge & Odors ! бІр, 1040 61045 101094 Viscosity (SUS @ Container Mtr. mem — COMpatibility with all CFC 
PurCool Green Tablet, Prevents : (150) 100г) Size Brand Model No. апа HCFC refrigerants. OEM 
Slime, Sludge & Odors 5-ton Tab 61051 40ТС96 Emkarate RL Polyol Ester Lubricants recommended for HCFC- 
Drain Sucker Kit, Clears Clogged 32-3MAF 150 505 1 qt 4314-64 22NV53 5 
р : 61308 201Р94 32-3MAF 150 SUS 1а 4314-66 22NV54 based service blends. Great 
ans From Inside or Outside de һ 
Diversitech SAI 9DSUS Та 4314-44 22М/55 (ог retrofitting with R401b, 
Flow-Plus, Controls Slime, iüozTub FLOW-PLUS-10 3HAH3 32H 150505 tgal  Nu-Calgon 4314-46 22NV56 о and R123. 22NV51 
Maintains Flow, Biodegradable — 1.25 Ib Тир FLOW-PLUS-125 ЗНАН2 68H 300 505 at 4316-44 22NVS7 1 , f 
68H 300505 1да 4316-46 22М/58 іс Copeland approved 
1 Ed SUS E — 4316-45 22NV59 £ 
erol Alkylbenzene Refrigeration Oi ы P 
4&Nu-Calgon 32 150SUS 10а 4310-07 22Nv50 А/С Re-New Lubricant 
| 46 200 ae 1ga Nu-Calgon 4308-07 22NV51 Additive—Quiets noisy 
68 30050 1 да 4311-07 22NV52 { 
Freez-Kontr?l Antifreeze A/C Re-New Lubricant Additive compressors, improves 
== 402 Ми-Сајдоп 4057-55 4070827 heat transfer, and reduces 
ide j ; ; ; ineral Oi А 
Un о ps in шло. Ideal for hydronic, chilled 2 50 sus 1 да 4303407 224046 energy consumption. 
water, and other closed systems. gal S Қ н " n 
y Mtr. Item 68 —3900SUS 1ga| NU-Calgon -4304-07 22Nv48 Mineral Oil—Naphthenic 
Description Size Molel, гла 68 300505 5да 4304-05 22NV49 oils are ОЕМ recommended 
- ' ga 2 Accessories : 
Lbs hu tg Baal 4188-05  20LPBS Refrigeration 01 Analysis Kit 4996-0 22Nve2 for use with CFCs and 
ga H Refrigeration Oil T " 
Fréez-Kontr'T 95/5, 95% 5 gal 4188-06 45ҮҮ09 Refrantometer Nu-Galgon 4815-0 22мувз HCFCs, and approved by 
Propylene Glycol, USDA 55 gal 4188-03 45ҮҮ08 Oil Pump 4814-40 22Nvea Copeland and Carlyle. 
Glycometer Glycol Refractometer Kit 61301 40TD02 20LP86 Oil Pump Yellow Jacket 77930 380903 
——^ooeoeu. Ф -( alg 
SPECTROLINE® 4Nu on 
Mfr. Item 
Description Size Brand Model No. 
HIGHSIDE Acid Treatment and Neutralizers 
GHEMICAES ING: ACID-BUSTER Injection Kit, Amber, Clear Yellow (2) 0.52 oz Cartridges Spectroline —— AB-100CS  14A019 
= ACID-BUSTER, Amber, Clear Yellow 0.5 oz Spectroline AB-5CS — 14A020 
RX-Acid Scavenger, Internal, White, Liquid, Unpressurized 2 fl oz Nu-Calgon 4301-02 — 3CFP4 
RX-Acid Scavenger, Internal, Clear, Pressurized Can 3.8 oz Nu-Calgon 4301-05 — 40TC89 
4 Leak Detectors 
s Cal Blue L1 High Viscosity Low Т E Nu-Calgon- — 418524 — 2RZWA 
= = Н al Blue LT, High Viscosity, Low Temp. qt u-Calgon - 
Refrigeration Service Fluorescent Gas Leak Detector, Gold 8 о2 Nu-Calgon 4184-53 ЗСЕВЗ 
T t Kit Ch = ! 19 uid паз Leak Locator ae Parker Vir inia "I ET 
rax Bubble Leak Detector 02 ighside 
es S, emica 5, Scale Inhibitors, Removers 
and Sealers Eco-Lyme Scale Remover, Clear 1 gal m gon 4167-08 — 40TC86 
inni i А 1 gal Nu-Calgon 4330-08 22М/31 
Liquid Scale Dissolver, Reddish Orange 5 gal Nu-Calgon 4330-05 —22NV32 
Season Treat, Scale and Corrosion inhibitor, White 5 Ib Nu-Calgon 4364-88 — 2RZW6 
E NE 2'Wx30-Ft.Lx1/8'T Roll ^ Nu-Calgon 4387-01 407090 
Drain Cleaner 
Calci-Solve Descaler, Straw Color 1 gal Nu-Calgon 4134-08 — 10739 
Heat Sink Compound 
- Cool Gel Heat Dissipating Spray {qt JB Industries 11509 3MRG1 
y hermo-Trap Heat-Sink Paste, Tan 11 02 Nu-Calgon 4371-36 — 3CFP7 
| PanzSpray hermo-Trap Heat-Sink Gel, Gray Tat Nu-Calgon 4371-32 10С738 
: Repair/Sealing Compound 1.33 Highsid HS10001 307Ү81 
Ё WHITE сон | í 33 02 1906106 
j 3MRG1 l Leak Lock Joint Sealing Compound A oz Highside HS10004 302Y82 
i ; 1 02 Highside HS11001 307Ү83 
Leak Lock Gold Joint Sealing Compound 4707 Highside HS11004 —302Y84 
Pan-Spray Rubberized Coating, White 16 oz Nu-Calgon 4296-50 — 1ANJ9 
van Spray, Rubberized Coating, Black 16 oz Nu-Calgon 4296-51 201Р95 
аре 
Butyl Rubber & Bituman, Black 30 ft. Lx 2" W x 1/8 T — 4PDE9 4PDE9 
Hi-Temp. Cork Tape, Tan 2"W x 30 ft. Parker Virginia PTH1 29VN24 
Foam Tape, Black 2'W x 30 ft. L x 1/8'T = 4PDF1 4PDF1 
nsulation Tape 2'W x 30-Ft.L x 1/8'T Roll Parker Virginia K502 4E309 
Epoxy Sealer 
Laco Heat-Seal Stik, Premixed Epoxy Sealer, Green 0.38 0z JB Industries 11575 X 20HJ92 
Red Epoxy Metal Sealant Kit 0.5 о2 Highside HS12001 307Ү85 
Sealing Gum 
Block, Non-Drying. Pliable, Water-Resistant, Gray 2 Ib — APDF4 4PDF4 
nsulation Cord, 100 ft., Gray 100 ft — 4PDF5 4PDF5 
Sealing & Caulking Cords, White 36 in x 25 ft Nu-Calgon 4216-27 22NV37 
Sealing Gum 216 Parker Virginia PP-22 4E307 
9 Vs in x 100 ft Parker Virginia PP-33 4E308 
humb-Tite Sealing Compound, White 216 Nu-Calgon 4216-92 22NV36 
Insulating Sealants, Cleaner/Protectants, Penetrating Oil 
Nu-Foam Expanding & Insulating Sealant, Aerosol, Beige 12 02 Nu-Calgon 4293-04 — 40TC87 
13D664 AIC Shine Compressor Surface Cleaner/Protectant, Aerosol 1202 Nu-Calgon 61118  40TD01 
Penetrate HD Super Penetrating Oil, Aerosol 1202 Nu-Calgon 61105 107099 
Refrigerant Leak Repair Kits 
А/С EasySeal-SS, Up to 1% tons Systems Nu-Calgon 4050-01 130662 
А/С EasySeal, 17% to 5 tons Systems Nu-Calgon 4050-06 130664 
4PDF1 А/С EasySeal, 1% to 5 tons Systems, 2 Cans & Hose Kit Nu-Calgon 4050-02 130663 
А/С EasySeal Direct Inject, Up to 10 tons System Nu-Calgon 4050-08 — 45JR91 
А/С EasySeal Direct Inject, Up to 5 tons System, Pk. 6 Nu-Calgon 4050-07 — 45JR90 
A/C Piercing Valve & Hose, For Use With 4050-01, 4050-02, 4050-06 Nu-Calgon 4051-99 130665 
Cool Seal EZ-Ject Kit, Up to 4 tons Systems Spectroline _ CS-100CS 346808 
Cool Seal EZ-Ject Cartridge, Up to 2 tons Systems Spectroline CS-1CS 346Н09 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Refrigerants 


The #1 Flush 
on the Market! 


3ZG62 C 
м - 
41ЕС4 — 
20LP88 
ҰРА Dust 
SIRF ца 
Convenient 2+1 
Value Раск ^ 5DPW5 
52VN89 
o (Tank not 
4Nu-Calgon included) 
Refrigeration System FORANE 
Flush Kits ——— 
Clean interior of coil lines in refrigera- 
tion or air conditioning systems after a AROBINAIR 
compressor failure, burnout, or in R410 . 
conversions. Refrigerants 
Description Model Мо. Each cylinder has a pressure relief device. 10U329 
mI Push ra ШЕП Starter Kit Liquid, AC Hose, Gun -2200: 38 ШЕ Note: Тһе Federal Clean Air Act restricts the sale and use 
Rxt1-Flush Starter Kit ТВ. Can, Hose, Gus, Valve 4300-08 22NV33 | of CFC and HCFC refrigerants to technicians certified by 
xt Flush (Pressurized) T jb 4210- 02 1 00741 ап калан а organization. | | 
Rx1i-Flush (Pressurized) 2 Refrigerant prices subject to change without notice. Call 
Cans & 1 Injection Valve (2) 2 Ib 4300-10 2RZW7 | 4_890-GRAINGER (472-4643) for current market price. 
Flush Line Set Tool, For 4300-09 4300-50 2RZW9 Item 
Flush Injection Tool, For 4300-09 4300-89 12T749 Description Lubricant Brand No. 
Stationary А/С Е Е 
R-22, Green 30 Ib Mineral Oil, Alkyl Benzene, Polyester Forane 2W198 
7 В-407, Brown 25 Ib Polyol Ester Forane 41Ғ03 
R-410A, Pink 25 Ib Polyol Ester Ғогапе 32062 
ы R-427A, Green 25 Ib Mineral Oil, Alkyl Benzene, PolyolEster Ғогале — 4LFC4 
"nun кашаа 30 Ib Polyol E F 5E057 
H 1 1VNH9 a, Blue olyol Ester orane 
iidem ema tele demde — Rue Еш 
; | ; | - , Green olyol Ester orane C 
Stainless Steel hose and braid with solid copper R-408A, Purple 24 Ib Mineral Oil, Alkyl Benzene, Polyol Ester Ғогапе 31429 
sweat connections. Compatible with CFC, HCFC, ОА Toal 25 |b Polyol Ester Forane 60580 
* utomotive 
and HFC refrigerants. 2 R-134A, Automotive, Blue 30 Ib Polyalkylene Glycol, Polyol Ester Forane 10220 
Max. APPROVED Y 134A, 12 oz Can — Supercool 5DPW4 
Connec. Overall Burst Working) VIRGINIA KMP | VENDOR j 6AWPS5 134A Plus Stop Leak, 12 oz Can = Supercool SDPWS 
Size Length Pressure Pressure, Mfr. Нет | Mfr. Пет y 134A Plus Sealer, Leak Detector, PAG Supercool 5DPW6 
(in.) (іп.) (psi) (psi) | Model Мо. |Model No. & Performance Enhancer, 14 oz 
%in 8 %in 2,625 psi 650 psi VAB3SS 1VNH9| — - 134А Plus Sealer, Leak Detector, рдо Supercool 5DPW7 
Жіп 8% in 2,625 psi 650 psi = — ВАР? & Performance Enhancer, 19 oz id 
‘in Qin 2625 psi 650 psi | VAB4SS 1UNJ1| —  6AWP3 
Sein 9% in 2,500psi 650 psi /А8555 1VNJ2| — БАМР4 
win 11 Ye in 2,500 psi 650 psi | МАВ755 1VNJ3| — - e Item 
гіп d n 2500 ТІ 800 VABOSS ТЫЛ — BAWPE Accessories ae dem 
1 % it 14 am 2.500 E 550 E VAB11SS 1VNJ5 = GAWP7 Refrigerant Tank Heater for 30 to 50 Ib Tanks : Robinair 52VN89 
1%п 17in 2, 000 psi 510 psi VAB13SS 1VNJ6| — — Side Can Tap w/ 2 Adapters, For Disposable Refrigerant Cylinders, Manual — 10U329 


DOWNLOAD 
the Grainger Mobile App! 


Darker PARKER APPROVED е Easy Checkout » Create Location-Based Lists 
H Fittin Mfr. — Mem | Mfr Пет * Track Orders * Search by Image 
Sight Glass Size” Model Мо. | Model Мо. 


H А > То download the app, visit grainger.com/mobile 
Moisture Indicators 54 |... 6AWUZ EE elatis 


Parker models have solid copper Kam pees ӨЙ) -- БАМ í А ГЕРІ App Store ва sevice mark of Apple Ie ет ыы 
ends and are UL Listed for 650 psig %йх% | PSG-5S 4807 —  6AWUS nidi pout 

strength. Approved Vendor models rari l 9078 45908 GAWUG 

have copper-plated steel ends. HM х SAF | PSG-3MF 6X720| — — 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 3013 
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Base Mount Line Connection 


208/230 18,000 BtuH* 7 “іп 7 біп іп in Copeland 
208/230 18,000 BtuH* 7%in 7 Yin іп 34 in Copeland 
208/230 19,600 BtuH* 7%in7%in іп 34 in Copeland 
208/230 21,000 BtuH* 7 “in 7 біп іп %in Copeland 
208/230 22,100 BtuH* 7%in 7 ^in ‘in in Copeland 
208/230 24,500 BtuH* 7 іп 7Yein Win yin Copeland 
208/230 25,300 BtuH* 7%in7%in “in % in Copeland 
208/230 28,200 BtuH* 7 іп 7 біп ‘in Yain Copeland 
208/230 28,400 BtuH* 7 “іп 7%in іп in Copeland 
208/230 30,000BtuH* 7 № іп 7 “іі Фіп Min Copeland 
208/230 32,000BtuH* 7 “іп 7 іп Yin in Copeland 
208/230 32,600 BtuH* 7 in 7 біп ‘in Yin Copeland 
208/230 34,500BtuH* 7%in 7%in Yin Эіп Copeland 


Discharge Suction Mfr. Item 

Voltage BtuH* L Ww 1.0. 1.р. Brand Model No. 
575 52500 БЫН” 7 in 7%in ein йїп Copeland 7854К5Е-ТРЕ-800 20HM90 
200/230 57,500BtuH* 7 iin 7%п in Yin Copeland ZR57KCE-TF5-830 20HM93 
380/460 57,500BtuH* 7 iin 7/іп Yin іп Copeland ZR57KCE-TFD-930 20HM94 
380/460 57,500BtuH* 7 iin 7 in Yin Yin Copeland 7857КСЕ-ТЕО-950 20HM95 
200/230 61,500BtuH* 7 iin 7 in Yin Уп Copeland CRNQ-050E-TF5-970 20HM46 
ZOHMAS 380/460 61.500 ВШН 7 iin 7%in in іп Copeland CRNO-050E-TFD-970 20HM47 
200/230 62,000BtuH* 7 in 7/іп Yin Yin Copeland 2А61КСЕ- 20Н1/99 
200/230 62.000BtuH* 7 in 7/іп Yin іп Copeland Z 20HN01 
460 62,000 BtuH* 7 “іп 7 бі Фіп 7&in Copeland 2 20HN02 
460  62.000BtuH* 7 in 7 in Yin %їп Copeland 2 20HNO3 
БАС28 575 62000 BluH* 7 in 7/іп Yin іп Copeland ZRGÍKCE-IFE-930 20HN04 
200/230 70,000BtuH* 7 in 7/іп іп іп Copeland ZRGSKCE-TF5-930 20НМ05 
200/230 70,000 ВшН“ 74in 7/іп Yin “іп Copeland ZR68KCE-TF5-950 20НМ06 
460  70.000BtuH* 7 %in 7 %in іп іп Copeland 2Ң68КСЕ-ТҒО-930 20НМ07 
575 70000 ВН 7 іп 7/іп Yin іп Copeland ZRGSKCE-IFE-930 20НМ08 
200/230 73 500 ВШН“ 7 in 7%п іп іп Copeland ZR/2KCE-TF5-950 20НМ09 
460 73.500 BtuH* 7 in 7%in in іп Copeland ZR72KCE-TFD-950 20HN10 
200/230 82.000BtuH* 7 in 7 in %in  %in Copeland ZRBIKCE-TF5-950 20HNT1 
460  82000BtuH* 7 іп 7%in іп іп Copeland ZR81KCE-TFD-950 20HN12 
200/230 85,500BtuH* 7 in 7 in іп 1 Ув іт Copeland ZR@4KCE-TF5-950 20HN13 
А 460  85500BuH* 7 Yin 77е п Yin 1 Yin Copeland ZR84KCE-TFD-950_20HN14 
Copeland 5/5 89,000 BtuH* 9779 87 Min 1%in Copeland ZROOK3E-TWE-961 20HN17 
x Р 200/230 96,500BtuH* 714in 7%їп %in 1 %in Copeland ZRO4KCE-TF5-950 20HN18 
Embraco 460 96.500 BtuH* 7%in 7%in %in 1 %in Copeland 2Ң94КСЕ-ТҒО-950 20HN19 
444H47 575 96500 ВШН“ 7 iin 7/іп Zin  1Yéin Copeland ZRO4KCE-TFE-950 20HN20 
SECOP LG 200/230 109,000 BtuH* 7 in 7in %in 1%іп Copeland ZRTOBKCE-TF5-950 20HM48 
е4 460 109000 ВшН“ 7 іп 7 '%in %in 1%in Copeland ZRTOBKCE-TFD-950 20HM49 
575 109000 BtuH* 7 in 7 in %in 1%їп Copeland ZRTOBKCE-TFE-950 20НМ50 
Compressors 575 127000 BtuH* 7 in 7 іп in 1 їп Copeland ZRT25KCE-TFE-950 20HM53 
200/230 128.000 BtuH* 7 in 74in Yin 1%іп Copeland 78125КСЕ-ТЕ5-950 20НМ51 
Nöte: For айййпа! compressor 460 128000 Бш!" 7 Yin 7 Zin in 1%іп Copeland 7Н125КСЕ-ТЕ0-950 20HM52 
including R-410A, see Grainger.com. 200/230 144,000 BtuH* "ht 7¥%in %in 1 Yin Copeland ZRT144KCE-TF5-950 20HN21 

3 
— 460 144,000 BtuH* 219 7% in Min 1 Yin Copeland ZRT144KCE-TFD-950 20HN22 
шін charge faction Mfr Hem 200/230 146,000 BiuH* 7% in 7%in Жіп 1%іп Copeland ZRÍ44KCE-TF5-950 20HM54 
Voltage він" іи iD Тр Brand Modal Nn 460 146,000 BtuH* 7 in 7%in іп 1%іп Copeland ZR144KCE-TFD-950 20HM55 
R22 1 Phase, Split System and Packaged AC Compressors : 5/5 146000 ВшН"77% іп T ^in “іп 138іп Copeland 28144КСЕ-ТЕЕ-950 20HM56 
208/230 15,500 BtuH" DA rein in Ain Cope land RTGKSE-PFV-800 20HM58 460 163,000 BtuH* 2 7%in 1%in 1%in Copeland ZRT162KCE-TFD-930 20HN23 
508/930 16,300 BH гип гип fin Hin Copeland А Е-Е 460 190,000 BUH" 71211 77611 An 381m Copeland ZRTOOKCE-TED-950 2UHMGU 
и 


19% 


* 


RÍSKSE-PFV-800 20HM59 200/230 191,000 В in 10і 1%in 1 in Copeland ZRT188KCE-TF5-950 20HN24 
R20KGE-PFV-875 20HM17 193; 

R21K5E-PFV-800 20HM61 460 191,500 BtuH* 74 * 10in 1%in 1%іп Copeland ZRT188KCE-TFD-950 20HN25 
R22K6E-PFV-875 20HM18 193; 

R24K6E-PFV-875 20НМ19 575  191,500BtuH* 5^ 10in 1%іп 1%іп Copeland ZRT188KCE-TFE-950 20HN26 
R25K5E-PFV-800 20HM64 


R 
R 
In R 
R28K6E-PFV-875 20HM22 200/230 252,000 BtuH 19% 10in 1%in 1%in Copeland ZRT250KCE-TF5-950 20HN27 
R 
R 


* 


* 


R28K5E-PFV-800 20HM67 19 

R30K6E-PFV-875 20HM25 460 252,000 Вин” 7% 10in 1%in 1%іп Copeland ZRT250KCE-TFD-950 20HN28 
R32K6E-PFV-875 20HM26 
R32K5E-PFV-800 20НМ71 575 252,000 BtuH* 7% 10in 1%іп 1%in Copeland ZRT250KCE-TFE-950 20HN29 
R34K6E-PFV-875 20HM29 in 


согыс гысосогысозсо гыс согы согы сс гыз гыс согы 


208/230 35,000 BtuH* 7 пп ‘in іп Copeland CR35K6E-PFV-875 20HM30 200/230 319,000 BtuH* 19% 10їп 1%in 1%іп Copeland x dg 20HN30 
208/230 38,000BtuH* 7 “іп 7 іп vin 7&in Copeland ZR38K5E-PFV-800 20HM75 19% ZRTS20KCE 

208/230 38,200 BtuH* 7 in 7%in Yin іп Copeland CR38K6E-PFV-875 20HM33 460 319,000 BtuH* 5% 10in 1%іп 1%іп Copeland Т//0-976 20HN31 
208/230 41900 BiuH: 73in 7 п iin Жіп Copeland CR42KGE-PFV-875 20HM36 py Reteigeration — 

208/230 42.200BtuH* 7 4 in 7%in іп іп Copeland ZR42KbE-PFV-800 20HM79 pmpressors | : 

208/230 47,500 BtuH" 7 іп 7 Ут іп іп Copeland CR47KQE-PFV-970 20HM38 15 ЗО оН. бип jl yin 7% іп Embraco ТЕЗЕК ee 
208/230 48,200 BtuH* 7 “іп 7%in біп іп Copeland ZR48K5E-PFV-800 20HM83 » и ШАШ ЫШ ШЕШЕН Sen 


R53KQE-PFV-970 20HM42 115 5,000ВшШН” 6%in 4in Yin sin Embraco FFH2BX1 БАНА0 
R54K5E-PFV-800 20HMa7  R134A Refrigeration Compressors _ М j 
NO-050E-PFV-970 20HM45 115 3,135 BtuH* 6 іп 4in Yin sin Embraco FF8.5HBK1 5AHA2 


208/230 53,500BtuH* 7%in 7%in “in “іп Copeland 
208/230 53,500 BtuH* 7 “іп 7%in Фіп іп Copeland 
208/230 61,000BtuH* 7 іп 7 іп vin Min Copeland C 


IN 


H 

208/230 62.000BtuH* 7 in 7 еп in Yin Copeland ZR61KCE-PFV-930 20HM97 119 3.650 BtuH* 6 in 4in іп віп Embraco  — FFIOHBXI SAHA3 
208/230 62,000BtuH" 7% in 7%in іп  %in Copeland ZR6tKCE-PFV-950 20HM98 115 3.756ВШН" 4in 6 Yin Мп sin  Secop NFIODX-i —— 48TP4S 
R22 3 Phase, Split System and Packaged AC Compressors E 44018 u ЫШ Me Ш an ae n Embraco Neon aL 
200/230 17,600BtuH* 7 7 іп 7 їп ‘in Эіп Copeland CR18K6E-TF5-875 20НМ15 H5 EM aH d fin e ІП E ecap ТОБУ SAHAT 
380/460 17.700 ВшН* 7 Yin 7 in “іп іп Copeland CR18K6E-TFD-875 20HM16 - 112 3.300 Blu” 6in din Ап уеп Embraco — FMIGUEX BAHAT 
200/230 21,000BtuH* 7 Zin 7%in Yin Эіп Copeland ZR21K5E-TF5-800 20HM62 НЕН $200 BH in ate in in Xu 5620р SBCA A8TPAS 

460  21,000BtuH* 7 іп 7%in ‘in іп Copeland ZR21K5E-TFD-800 20HM63 ‚ u 1 ain ІП ЗІП овсор E 
200/230 24000BtuH- 7 іп 7/4п йїп Xin Copeland CR24KGE-TF5-875 20HM20 115 — 6,626Btu" “ү Bin Win іп Embraco  NT62157 А8ТРА0 
380/460 24,000BtuH* 7 ^in 7 ^in in іп Copeland CR24K6E-TFD-875 20HM21 
200/230 25.300BtuH* 7 гіп 7 іп іп іп Copeland ZR25K5E-TF5-800 20НМ65 ВАТОА 1 Phase A/C Compressors  — 8. — 5..— 

460 25200 ВшН” 7 in 7 in ^in in Copeland 51-2825К5-ТҒО-800 20HM66 -208/230 15,200 Вин" 7 in 7%in Яп ип 18 APBOTGKAA | 444H47 


* 7% Thin Win Yin Copeland ZP16K5E-PFV-830 40CH42 
7% Tin in Jin Copeland ZP20K5E-PFV-830 40CH43 
7% Twin Win in Copeland ZPS20K4E-PFV-930 40CH58 
7% Thin Jin Yin Copeland ZP21K5E-PFV-830 40СН44 

тіп 7%in Yin 34 in LG АРВ024КАА 444H49 
7% Thin Vin Yin Copeland ZP24K5E-PFV-830 40СН45 
7% Thin Фіп in Copeland ZP25K5E-PFV-830 40CH46 
7% Thin ^in іп Copeland ZP29K5E-PFV-830 40CH47 


R28KGE-TF5-875 20HM23 08/230 15,500 БН! 
+ 
* TV Twin Yin іп Copeland ZPS30K4E-PFV-930 40СН59 
x 


ED 208/230 20,000 B 
ROSKSETES-800 20MM6s 208220 205008 
R28K5E-TFD-800 20HMe9 -205/230 21,300 В 

208/230 22.500 B 
R32K6E-1F5-875 20HM27 : 

208/230 24.000 B 
RGOKGE-TFD-875 20HM28 -208/230 24.0008 
R32K5E-TF5-800 20HM72 -208/230 25.2008 
R32K5E-TFD-800 20HM73 508/050 29.0008 
R32K5E-TFE-800 20НМ74 -208/230 30,300 8 
НЗ5КБЕ-ТЕ5-875  20HM31 : 


u 

200/230 28,100BtuH* 7%in 7 “іі Фіп in Copeland 
u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

u 

R35K6E-TFD-875 20HM32 -408/330 36.000 Btu 
u 

u 

u 

u 

u 

u 

С 

u 

u 


460 28,100 BtuH* 7%in 7 “in Фіп % in Copeland 
200/230 28,400 BtuH* 7 in 7 біп ‘in %in Copeland 
460 28,400 BtuH* 7 in 7%in Фіп in Copeland 
200/230 31,900BtuH* 7 “іп 7 іп Фіп in Copeland 
460 31,200 BtuH* 7 “іп 7 біп Win in Copeland 
200/230 32,600 BtuH* 7 in 7 біп ‘in Эд in Copeland 
460 32,600 Btuh* 7 “іп 7%in “in in Copeland 
575 32,600 BtuH* 7 %in7%in ‘in in Copeland 
200/230 34,900BtuH* 7 “іп 7%in Фіп Jin Copeland 
460 34,900 BtuH* 7 “іп 7%in Фіп Эд in Copeland 
200/230 37,900BtuH* 7%in 7%in “win Эіп Copeland 
380/460 37,900 BtuH* 7 “іп 7%in Фіп % in Copeland 
200/230 38,000 БИН” 7 “іп 7%in vin 7&in Copeland 
460 38,000 BtuH* 7%in7%in “in %їп Copeland 
575 38,000 Btuh* 7 “іп 7%in “in “іп Copeland 
200/230 41,700BtuH* 7%in 7%in Фіп Min Copeland 
460  41,700BtuH* 7 “іп 7 біп in Jin Copeland 
200/230 42,200 BtuH* 7 “іп 7 ^in “in 7% in Copeland 
460 42,200 BtuH* 7 “іп 7%in “in “іп Copeland 
575 42,200 BtuH* 7 “іп 7 біп Win іп Copeland 
200/230 47,200 ВиН” 7 іп 7Yein Win Yin Copeland 
380/460 47,200 BtuH* 7 “іп 7 ^in іп іп Copeland 
200/230 48,200 BtuH* 7 іп 7 біп іп “іп Copeland 
460 48,200 BtuH* 7 “іп 7%in iin іп Copeland 
575 48,200 BtuH* 7 ^in 7 “in Win Т іп Copeland 
200/230 53,000 BtuH* 7 “іп 7 ^in “in “іп Copeland 
380/460 53,000 BtuH* 7 іп 7 іп іп “іп Copeland 
200/230 53,500 BtuH* 7 “іп 7 ^in ‘in “іп Copeland 
460 53,500 BtuH* 7 ^in 7 ^in ‘in їзїп Copeland 


* Rated at 45°F evaporator, 130°F condenser, 95°F return, 115°F liquid, and 95°F ambient. 


3014 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 


ETL! 


TW Thin Vin Zin Copeland ZP34K5E-PFV-830 40CH49 
тіп 7 “іл Yin віп LG AQA036KAA 444H52 
7% Thin Yin іп Copeland ZP39K5E-PFV-830 40CH50 
7% Thin Фіп Yin Copeland ZPS40K5E-PFV-800 40CH60 
TW Thin win Zin Copeland ZP42K5E-PFV-130 40CH51 
7% Twin Фіп їзїп Copeland ZP49K5E-PFV-830 40CH52 
TY» Thin ^in іп Copeland ZP51K5E-PFV-830 40CH53 
* 7% Thin Win їзїп Copeland ZPS51K4E-PFV-930 40CH61 
*7hin7%in ‘win іп LG ABAOS4KAA 444955 
mpressors 


-TF5 208/230 39,000 Bi 
R38K6E-TF5-875 20HM34 208/230 41.200 B 
R38KGE-TFD-875 20HM35 508/230 720008 
R38K5E-TF5-800 20HM76 208/230 49 400 B 
R38K5E-TFD-800 20HM77 2080230 510008 
R38K5E-TFE-800 20HM78 208/230 520008 
R42KGE-TF5-875 20HM37 2080230 540008 
R42K6E-TFD-875 20HM38 : 


-TE5- R410A 3 Phase A/C 
КЕТГЕН 200230 51,500 Btu” 7% 7 Vin Yin іп Copeland ZPSIKSE-TF2-830 40СН54 


RAOKSE-TFE-800 20HMa2 200/230 61,500 BtuH* 77 7/іп ‘in біп Copeland ZPOIKCE-IF5-950 40СН55 
RATKOE-TFS-970 20HM4g _460 83,000 БшН” 7% 7 ^in біп іп Copeland ZP83KCE-TFD-950 40CH57 
RA7KQE-TFD-970 20HM41 200/230 101,000BtuH* 7% 7/іп Yin іп Copeland ZP83KCE-TF5-950 40СН56 
BA8KBE-Tr5-800 20HM84 200/230 107,000 BtuH* 21% 712 in 34in 1 іп Copeland ZPT108K3E-1F5-950 40СН62 
RABKGE-TED-800 20HMas 460 107,000 ВН" 217? 7 iin %4in 1 іп Copeland ZPTIOSKSE-TFD-950 40СН63 
BABKSE-TEE-800 20HM8e 460 123,000BtuH* 7% 7%in ‘in 1%іп Copeland ZPT20KCE-TFD-950 40CH41 
RS3KOE-TFS-970 20HM43 200/230 164,000 BtuH* 21%» 72? in  %in 1 іп Copeland ZPTTGGKCE-TF5-950 40СН64 
RESKOETED-070 20HM44 _ 460  164,000BtuH* 21% 7 ^in Зіл 1 Vein Copeland 2РТ166КСЕ-ТҒО-950 40CH65 
RBAKSE-TFS-800 20HM88 200/230 210,000 ШН” 19% 10in 1%іп 1% in Copeland ZPT206KCE-TF5-975 40CH66 
RS4KSE-TFD-800 20HMag 200/220 270,000 BtuH* 19% 10in 1%іп 1%іп Copeland ZPT274KCE-TF5-975 40СН67 

460 270,000 ВшН” 1934 10in 1%іл 1% in Copeland ZPT274KCE-TFD-975 40CH68 


PM C2 C2 rJ PE P1 C2 согы EPI C9 CD PED PE C3 C9 C9 согы гыгы ZNN C3 C 


HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) A/C Fittings & Filter Dryers 


Refrigeration Fittings Al И: 
and Repair Supplies E P. 4PDH1 4PDHS 


JB Industries—Access valves feature brass bodies and stainless steel/ 
brass cores, and are machined according to ARI specifications. Tees are 
fully adjustable with extra-depth slip-fit braze cups; install anywhere 


along the line. 22% 
Mfr. ltem Pkg. 


Connec. Mfr. Кет Pkg. Connec. 
Size Brand Model No. Qty. Size Brand Model No. Qty. 
М in Access Valves М in Access Valves, Tee with Flare Nut 


Эв in ODS x іп or $6 in ODF JB Industries A31720-G 20W301 5 Ya in SAE M Run x М in Flare Nut Branch JB Industries А31852 — 3AXF6 3 
МИ іп SAE M, ¥% in ODS x % in ODF JB Industries — A31722 — 3DXC1 3 Yin SAE M Branch x $6 SAE M x % іп SAEF Run JB Industries А31853 — 3DXC9 1 
Yi іп, іп SAE M, 7 іп ODS x Vie in, 94e in ODF JB Industries A31736 30Х068 3 Ya in SAE Мх іп SAE М Run x Жіп SAE F Branch JB Industries A31854 3DXD1 3 
YA in ODS x 36 in ODF, М in SAE M JB Industries А31724 3DXC3 3 Ys in SAE M x 7 іп SAE F Run x 4 in SAE M Branch JB Industries A31864 3DXD2 3 
И іп SAE M x 4 SAE F JB Industries А31614  3DXA9 5 Ya in SAE M x % in Flare Nut Run = 4PDJ2 4PDJ2 6 
YA in SAE M, s in ODS x й in ODF JB Industries А31722 — 3DXC2 3 x Ys in SAE M Branch JB Industries A31851-G 20W308 3 
YA in SAE M, % in ODS x % іп ODF JB Industries А31726 — 3DXC4 3 Ya in Access Valve with Flare Nut 

Va in, Je in, % in ODS — 4PDH4 — 4PDHA 6 Y4 in SAE M x 1⁄4 in SAE F Flare JB Industries А31734 3DXC7 3 
Yo in ODF Step, % in, 14 in SAE M, %c in, % in JB Industries А31729 — 3DXC6 3 % SAE M x A in M Flare w/ Nut JBindustries А31444  35Y865 3 
% in ODS x % in ODF JB Industries А31728 — 35Y854 3 % in Access Valves, Union 
М in Access Valves, 90° И in SAE M x іп MPT — 4PDH9 — 4PDH9 6 
Ya in ODS x віп MPT JB Industries — A31492 ЗОХА5 3 YA in SAE Мх МРТ JB Industries A31482-G 20W306 5 
54s in ODS x % in MPT JB Industries — 431494 — 3DXA6 3 YA in SAE M x % in МРТ = 4PDJ1 4PDJÍ 6 
% in ODS JB Industries A31160 3DWZ3 1 Vain SAEMx МРТ” JB Industries A31484-G 20W307 5 
34 in 005 JB Industries — A31162 3024 1 М in Access Valves, Union Tee 

7% in 005 JB Industries A31164 3DWZ5 1 Y4 in OD x 14 in Slip Fit =æ 4PDH5 4PDH5 2 
Ys in Access Valves, Branch Tee JB Industries A31199-G 20W302 2 
Yo in MPT Branch x М in SAE Run JB Industries А31452 3DXA3 3 34 in OD x % in Slip Fit LA. 4PDH6 — 4PDH6 2 
М in SAE Branch, 4 SAE x іп MPT Run JB Industries А31512 3DXA7 3 p JB Industries A31200-G 20W303 2 
YA in SAE Branch, 1⁄4 SAE x % in MPT Run JB Industries А3151,4 — 3DXA8 3 Y^ in OD x '^ in Slip Fit — 4PDH7 — 4PDH7 2 
YA in MPT Branch x % in SAE Run JBIndustries А31454  3DXM 3 р JB Industries A31201-G 20W304 2 
5 in Access Valves, Bulkhead Mount Е % in OD x 94 in Slip Fit — 4PDH8. 4PDH8 2 
1⁄4 in ODS, “в in, % in ODF JB industries А31727 30Х065 1 JB Industries А31202-6 20W305 2 
YA in SAE Nut JB Industries А31434 — 3DXA2 1 7% in OD x іп Slip Fit JB Industries А31204 — 3DWZ6 2 
Ya in Access Valve, Coupler w/ Depresser Ya in Swivel FE Flare x Solder Adapter 

Va in SAE Swivel Flare x 4 in MF JB Industries А330044 — 3DXF3 1 Va in x Yin JB Industries — A32700 — 3DXD8 4 
Ya in Access Valves, Extension Tube ¥% in x 6 in JB Industries 432701 — 3DXD9 1 
Ув in OD, % in, YA in, 916 in Step JB Industries А31009 — 3DWY1 3 Vain x Yin JB Industries А32702 — 3DXEi 4 
іп OD — 4PDG9 — 4PDG9 6 V6 in x % in JB Industries А32703 — 3DXE2 0 
JB Industries A31002-G 20W296 5 3A in x % in JB Industries А32704  3DXE3 2 

34e in OD, 14 in, % in Step JBindustries — A31011 3DWY2 3 М in Swivel Cylinder Valves 

34s in OD — 4PDHi  4PDHi 6 Y in NPS x 4 in SAE MF JB Industries CV-20004 3DXF6 1 
As in OD x % in ID JB Industries A31003-G 20W297 5 34 in NPS x 36 in SAE MF JB Industries CV-20006 3DXF7 1 
Yin OD — 4PDH2 4Р0Н2 6 Ys іп SAE Cap with Gasket 

YA in OD X 94e in ID JB Industries A31004-G 20W298 5 PI JB Industries А31992  3DXD4 5 
YA in JB Industries A31004-100 35Y852 100 JB Industries А31985 — 3DXG2 10 
7% in. YA in ID JB Industries S E464 5 п $АЕ Cap with Gasket = в — M 

біп - 6 in ndustries - 

% in OD x Ye ID JB Industries A31006-G 20W299 5 Y4 in SAE Cap with Gasket & Core Remover 

Y» in OD JBIndustries А31008 — 3AXG3 3 JA in JB Industries — A31997 — 3DXD5 10 
Ys in Access Valves, Swaged Tee М in Valve Cores Y 

38 in OD JB Industries А31336 — 3DWZ8 3 JB Industries A31999-G 20101309 5 
Yo in OD JB Industries А31338  3DWZ9 3 I -— 4PDJ3 4PDJ3 10 
ЕЛ то D " т JBIndustries А31344 ЗОХАТ 1 Е ndustries EOS Б 25, 
'A in Access Valves, Tee ndustries - 

y4 in ODS x 34s in ODF JB Industries А31134 — 3DWY3 3 %іп Valve Core with Caps 

JB Industries А31155  3DWZ2 2 JB Coremax CM-VC003 415Е96 3 
34s in ODS x % in ODF JBIndustries — A31135 — 3DWYA 3 Vb in JB Coremax CM-VC010 415F97 10 
34 in ODS x 1^ in ODE JB Industries А31136 ЗОМҮ5 3 . JB Coremax CM-VC100 415F98 100 
inm ише ш шушы 
5 іп JB Industries it: Valves, Valve Core Tool, Cores, ; T 

36 in ODS JB industries A31140 3DWY7 1 Plastic Core Remover JB Industries АМК-001 36Р062 1 
34 in 005 JB Industries — A31142 — 3DWY8 1 Repair Parts 

7$ in ODS JB Industries — A31144 — 3DWY9 1 Cap Gasket JB Industries P509 30х64 6 
1% in ODS JB Industries А31148 — 3DWZ1 1 Depressor JB Industries Р90513 — 3DXG5 5 


—Barker For use with all CFC, HCFC, and HFC refrigerants. 


` - ] Copper—High moisture/acid capacity, solid Steel—Powder-coated shell 
Liquid and Suction соге, and large flow capacity. 6X525 has withstands 500-hr. salt spray 

= = grooved ends for easy breakoff to activate dryer. test. SAE flare fittings are 
Line Filter Dryers Compatible with mineral oils and polyolester nickel plated. Solder connec- 


oils (POEs). tions are 10096 copper. 
Connec. R-22 Connec. R-22 
Size Сар. Mfr. Item Size Сар. Mfr. Item 
Description (in.) (tons) Model No. Description (in.) _ (tons) Model No. 
Liquid Line Filter Dryers Ж d%2ton LLD-082 6X508 3A656 
Copper, Solder И 3¥%ton LLD-052 6Х506 | 
Directional Flow w/ a-is 2 ton 620 6X590 36 2ton  LLD-053 6Х507 6X512 
Charging Valve И vaton 619 6X524 75/25 Dessicant %  3ton  LLD-163 6X511 
Econom И Waton — MMS-100 —6X527 * Blend 36 5 ton LLD-083 6Х509 
y %6-% 1ton ММ5-200 6X591 VA Тіп LLD-084 6Х510 Connec. R-22 
General Purpose 44 vaton 712 6X525 V 7ton  LLD-164 6X512 Size Cap. Mfr. Item 
Heavy Duty Ye —2ton 319 6X526 ¥%  10ton 165 4E932 Description (in.) (tons) Model No. 
Bn irectional Flow — 1A $ ¥ ton MMS-80 6X528 Steel, Solder К 1 m— Sweat, ODF 
teel, Bi Flow, Liquid Line, Sweat A on Е B 
Desiccant Capacity 36 5 ton BSSBF3S  54PR63 100 % Molecular 36 8 ton 3035 6X587 а %  20ton 110-6065 463145 
16 си іп d Sieve Y 101оп 3045 6X588 Desiccant Core 7&  20ton LLD-607S 463146 
Desiccant 9&  3ton 3SSBF3S  54PR62 7& 10 ton 3075 4Е934 1% 20ton 100-6095 463147 
Capacity 8 cu іп 100 % Molecular 36 2 ton 2883S 45KJ88 Steel Shell Suction Line Filter Dryers 
Steel, Bi Flow, Solder Sieve, High Filtration — 96 3 ton 35535 45KJ89 With Inlet and Outlet Access Valves, Solder 
% 3/^ton  BF-083S 3A648 Capacity, Rated 650 % 5 ton 55535 A5KJ90 9% 4 Ye tonSLD-13-5SV-HH_ 6Х518 
Heat Pump %  8ton ВҒ-1635 3A653 PSIG, Solid Core 5 High Acid Capaci %  Tton SLD-13-6SV-HH 6X519 
Application % 3%ton ВҒ-0845  3A650 % 171% LLD-0825 6Х582 igh Acid Capacity — 7, —7ton SLD-13-7SV-HH_ 3A660 
% 8ton BF-164S 3A655 Y 2ton LLD-052S 6Х580 1% 7 % tonSLD-13-9SV-HH_ ЗА661 
Steel, SAE Flare 36 2ton LLD-053S 6Х581 With Single Access Valve, Solder 
i 1ton LLD-032 6X505 75/25 Dessicant 36 5ton 100 - 0835  6X583 ¥% 1% ton SLD-8-3SV-HH 3A656 
100 % Molecular % 8 ton 303 6X513 Blend 36 6ton LLD-163S 6Х585 Ye 2 Y ton SLD-8-4SV-HH 3A657 
Sieve Y%  10ton 304 6X514 % 7ton  LLD-0848 6Х584 High Acid Capacity ЕЛ 4ton SLD-8-5SV-HH 4Х858 
%  10ton 305 6X515 Y 7ton LLD-164S 6Х586 ы р % 4 Y2 ton SLD-8-6SV-HH 3А658 
% 15іоп 415 14524 %  10ton 1655 4Е933 7& — 10ton SLD-27-7SV-HH 6Х520 
*6X527 is sold as each in store, shipped in pkg. of 3. } Includes charging valve. 1% 131оп SLD-27-9SV-HH 6Х521 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 3015 


HVAC & REFRIGERATION 
Refrigerant Pressure Controls 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Controls 


= SPST, except where noted 


DUAL-PRESSURE CONTROLS 
Combine high-pressure compres- 
sor protection with low-pressure, 
cycling, or safety functions. 


Low Pressure (psig) * |High Pressure (psig) Reset Pressure Mfr. Item 
Range (in.) Diff. [Range (іп) Diff. | Low High Connec. Brand Model No. 
Dual Pressure Controls 
12 Hg to 80 51035 |10010500 55 psig | Auto Auto [36 іп Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70LB-6C — 406407 
12 Hg to 80 51035 10010500 65 psig | Auto Manual 36 in Capillary with М in Flare Nut Johnson Controls P7OMA-18C 400408 
12 Но to 80 5 to 35 10010500 55 psig | Auto Convertible 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70SA-1C 406412 
12 Hg to 80 5 to 35 10010500 55 psig | Auto Auto YA in Male Flare Johnson Controls P170LB-6C 400347 
12Hgto80 51035 10010500 55 рѕід | Auto Manual 34 in Male Flare Johnson Controls P170MA-18C 20XH84 
12 Hg to 80 51035 100 їо 500 55 psig | Auto Convertible) - 14 in Male Flare Johnson Controls P170SA-1C 406349 
20Hgto100 7 10010500 55 psig Manual Manual 136 in Capillary with 1⁄4 in Flare Nut Johnson Controls P70NA-1C 400411 
20 Hg to 100 71050 10010500 55psig | Auto Manual 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70MA-2C 406410 
20 Hg to 100 71050 100105001 -- Manual Manual |36 in Capillary with УЗ in Flare Nut Johnson Controls P72MA-1C 400414 
20 Hg to 100 71050 |100 to 500 55 psig | Auto Auto 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70LB-1C 400406 
20 Hg to 100 71050 10010500 55psig | Auto — Manual 36 in Capillary with 74 in Flare Nut Johnson Controls P70MA-1C 400409 
20 Hg to 100 71050 |100 to 500 55 psig | Auto Auto % in Male Flare Johnson Controls P170LB-1C 400346 
20 Но to 100 71050 10010500 55psig | Auto Manual 34 in Male Flare Johnson Controls P170MA-1C 406348 
1010100 101040 15010450 70 Fixed | Auto Auto 36 in Capillary Ranco 012-1549 2Е989 
1010100 101040 150 to 450 70 Fixed| Auto Auto/Man 48 in Capillary Ranco 012-4834 2Е990 
10to100 10 Ғіхей 150 to 450 70 Fixed |Manual Manual Color Coded М inch Flare Nuts Ranco 012-1594 127407 
121050 51035 | 100 to 250 50 Fixed | Auto Auto 36 in Capillary Ranco 012-1506 2Е986 
121050 51035 15010450 70Fixed| Auto | Auto 36 in Capillary Ranco 012-1502 2E987 
121050 51035 15010450 70 Fixed) Auto Auto/Man 48 in Capillary Ranco 012-4833 2E988 
Differential Pressure Controls 
81070 81030 — — Auto — 136 іп Capillary with % іп Flare Nut Johnson Controls P74BA-1C 20ХН85 
21026 35Fxed — — | Auto — _ 136 іп Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P74EA-8C 400415 
81060 1.5 Fixed — — Auto — % in Male Flare Johnson Controls P74FA-1C 400416 
81060 1.5 Fixed -- — Auto — 3A in Female NPT Johnson Controls Р74ҒА-50 400417 
21026 1.5 Fixed = — Auto — _ 136 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P74FA-10C 20ХН86 
Diff. 
Pressure Pressure Mfr. Item 
Range psi (psi) Reset Connec. Brand Model No. 
Single Pressure Controls 
Switch Opens on Low Pressure 
010 150 10 to 70 Auto 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70AA-2C 406388 
12 іп to 80 51035 Auto YA in Male SAE Johnson Controls P170AB-12C 406339 
12 in to 80 5 to 35 Auto Үд in Flare Nut Johnson Controls P70AB-12C 406391 
20 in to 100 22 Manual YA in Male Flare Johnson Controls P29NC-2C 406360 
20 in to 100 22 Manual 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P29NC-3C 406361 
20 in to 100 7 Manual 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70BA-1C 406395 
20into 100 — 7to50 Auto Yin Male Flare Johnson Controls P170AB-2C 406340 
20into 100 71050 Auto YA in Male Flare Johnson Controls P170CA-1C 406341 
20into 100 71050 Auto “іп. SS Female NPT Johnson Controls P70AA-5C 406390 
20into 100 71050 Auto 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70AB-2C 406393 
20into 100 — 71050 Auto 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70AB-2CQ 406394 
50 into 300 2010120 Auto 48 in Capillary with ў in Flare Nut Johnson Controls P70AA-162C 20RG54 
50 to 300 20 to 120 Auto Ya іп Female NPT Johnson Controls P70AA-119C 406387 
50 їо 500 6010150 Auto 36 in Capillary with 14 in Flare Nut Johnson Controls P70CA-2C 406397 
100to400 3510200 Auto 3A in Flare Nut Johnson Controls P72AA-27C 406413 
100 to 400 3510200 Auto Y4 іп Male SAE Johnson Controls P170AA-118C 406336 
100to 400 3510200 Auto Y4 in Flare Nut Johnson Controls P70AA-118C 406386 
100to470 3510200 Auto 14 in Male Flare Johnson Controls P170AA-400C 406338 
100 to 470 3510200 Auto 3A in Flare Nut Johnson Controls P70AA-400C 406389 
10into 100 101040 Auto 36 in Capillary with 4 in Flare Nut Ranco 010-1483 2E982 
12 in to 50 5 to 35 Auto Y4 in Male Flare Ranco 010-1401 2E980 
12 in to 50 5 to 35 Auto 36 in Capillary with % in Flare Nut Ranco 010-1402 2E981 
12 in to 80 5 to 38 Auto 3A in Flare Nut Ranco 016-624 122406 
100to 400 4010150 Auto 36 in Capillary with % in Flare Nut Ranco 010-2054 2E983 
100 to 400 4010150 Auto 36 in Capillary with Flare Nut Ranco 020-7006 3XL03 
0 to 650 Auto YA in Female SAE Supco SLP75100 4LWX9 
О to 650 Auto YA in Female SAE Supco SFC200240 4LWY2 
0 to 150 10 to 70 Auto Y4 in Male Flare Johnson Controls P170AA-2C 406337 
Switch Opens on High Pressure n" i 
20 іп їо 100 — 71050 Auto YA in Brass Female NPT Johnson Controls P70CA-61C 20RG55 
20into 100 71050 Auto 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70CA-4C 406401 
20into 100 — 7to50 Auto 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70CA-1C 400396 
50 to 450 60 Manual Va in. SS internal NPT Johnson Controls P70DA-2C 406403 
50 to 500 60 Manual “іп Male Flare Johnson Controls P170KA-1C 406345 
50 to 500 60 Manual 3A in Stainless Steel Female NPT Johnson Controls P70KA-7C 20RG56 
50 to 500 60 Manual YA in Male SAE Johnson Controls P170DA-1C 406343 
50 to 500 60 Manual YA in Flare Nut Johnson Controls P70DA-1C 406402 
50 to 500 60 Manual 36 in Capillary with % in Flare Nut Johnson Controls P70KA-1C 406405 
5010500 6010150 Auto 3A in Flare Nut Johnson Controls P70CA-3C 406398 
5010500 6010150 Auto YA in Male SAE Johnson Controls P170CA-3C 406342 
200 to 610 60 Manual Yi in Male SAE Johnson Controls P170DA-400C 406344 
200 to 610 60 Manual Үд in Flare Nut Johnson Controls P70DA-400C 406404 
200 їо 610 6010150 Auto Ya in Male Flare Johnson Controls P170CA-400E 2HYV3 
20010610 6010150 Auto 3A in Flare Nut Johnson Controls P70CA-400C 406399 
15010450 4010150 Auto Ya in Male Flare Ranco 011-1711 2E985 
0 to 650 Auto И in Female SAE Supco SHP600475 4LWY1 
Switch Opens on High/Low Pressure 
100 to 400 4010150 Auto 36 in Capillary with Flare Nut Ranco 016-108 2E984 


For R-12, R-22, R-134A, and R-502. 


# 


# 
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Johnson Ii Ваве Saez) 


Refrigerant Pressure Controls 


Johnson Controls—Visible pressure scale. 
Adjustable through the range without remov- 
ing cover. Manual reset models are trip-free. 
P170 models require armored capillary tubes; 
see Grainger.com. 


SINGLE-PRESSURE CONTROLS 

For R-12, R-22, R-134A, and R-502. Controls 
406337, 406338, 406344, 406388, 406389, 
406399, and 406404 are compatible with 
R-410A. 


Low Pressure—Protect compressors against 
loss of refrigerant. Also used to cycle compres- 
sors in commercial refrigeration applications. 


High Pressure—Protect compressors from 
excessive system pressure. 


NONADJUSTABLE PRESSURE SWITCHES 

= Automatic reset, except where noted 

= Bursting pressure: 5000 psi 

Snap-acting sensor. 1⁄4" female SAE connec- 
tion. 24/120/240V. Switches 400327, 406323, 
2HYV5, 2HYV6, and 2HYV7 are compatible 
with R-410A. 


Mfr. 
Model 


Item 
No. 


Open Close 


(psi) (psi) Brand 


5psi 20 Johnson Controls P100AC-1C 406315 
10 рї 32 Johnson Controls P100AP-201C 2HYV6 
15 рѕї 30 Johnson Controls P100AC-2C 406316 
35psi 60 Johnson Controls P100AA-2C 406313 
35psi 60 Johnson Controls P100AP-2C 406317 
40psi 70 Johnson Controls P20EB-1C 20RG50 
40 psi LockoutJohnson Controls P20BB-1C 208048 
150psi 225 Johnson Controls P100AA-3C 406314 
150psi 225 Johnson Controls PTOOAP-3C 406318 
170psi 250 Johnson Controls P100AP-4C 406319 
300psi 400 Johnson Controls P100AP-332C 2HYV5 
15psi 35 Supco SLP1535  2FBR6 
25psi 50 Supco SLP2550  2FBR7 
40psi 80 Supco SLP4080 2ҒВН8 
5psi 20 — — GALA2 
10psi 25 — — бАГАЗ 
10рві 32 — — 6ALC2 
25psi 65 — — 6ALA4 
25psi 80 — — бАГА5 
35psi 60 — — 6ALC3 


Switch Opens on High Pressure 


275psi 175 Johnson Controls P100CC-9C 20RG46 
350 psi Manua Johnson Controls P100DA-35C 400326 
360 psi LockoutJohnson Controls P20GB-1C 208652 
375 psi Manua Johnson Controls P100DC-3C 406328 
400 psi 300 Johnson Controls Р100СА-10 406320 
400 psi 300 Johnson Controls P100CP-1C 406321 
400 psi 324 Johnson Controls P20EB-2C 208051 
400 psi LockoutJohnson Controls P20DB-1C 208649 
410 psi Manua Johnson Controls P100DA-1C 406324 
425 psi 325 Johnson Controls Р100СР-2С 406322 
425 psi 325 Johnson Controls P100CA-2C 208645 
475 psi Manya Johnson Controls P100DA-2C 406325 
575 psi Nanya Johnson Controls P100DA-86C 406327 
630 psi Manua Johnson Controls P100DA-81C 2HYV7 
665 psi 565 Johnson Controls P100CP-85C 406323 
350 psi 250 Supco SHP350250 2FBP9 
375 psi 265 Supco SHP375265 2FBR1 
400 psi 200 Supco SHP400200 2FBR2 
400 psi 300 Supco SHP400300 2FBR3 
425 psi 300 Supco SHP425300 2FBR4 
450 psi 250 Supco SHP450250 2FBR5 
200psi 150 — — GALA7 
300 psi 200 -- — GALCO 
410 psi GALC4 


* Low pressure is measured (in vacuum) to psig. ** SPDT switch; 2-3 close on rise, 2-1 open on rise. # 2 SPDT switches. 1 DPST switch. ¢ 4-wire, 2-circuit. 


3016 GRAINGER. 


ПІШ 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HVAC & REFRIGERATION 
Valves, Coils & Repair Parts 


11X601 


Refrigeration Solenoid 
Valves and Coils 


All coils are ribbed coil design. Use PKC-1 coil 
models with valve models R12 through R26 and 
R52 through R56. Use PCK-2 coil models with 
valve models R32 through R46. 


Connec. R-410A R-134A 
Type/ Liquid Line Liquid Line Mfr. Item 
Size (in.) Tons 9 5 psi Tons © 5 psi Model No. 
Valves 
Flare Va — 12 В16Е32 ЅАЕ 29AH08 
Flare % = 3.8 R26F63 SAE 29AH13 
Sweat 74 = 12 RÍGE32 22АН09 
Sweat % = 12 RÍ6E33 22АН10 
0.98 0.56 R12E22 22АН07 
Sweat — 1 21 R22E52 — 29АН11 
F 3.45 24 R22E53 29АН12 
Sweat% — p 38 R26E63M 29АН14 
Sweat 6.02 3.8 R26E64AM 29АН15 
Sweat% 9-86 6.2  R32E03M 20АН16 
sweaty . 986 62 R32E94M 29AH17 
13.6 8.55  R36E104M 29AHÍ8 
Sweat’ 136 85  R36E105M 29АН19 
Sweat% 19.2 12  — R38E47M 29AH20 
192 12 АЗ8ЕТА5М 35ML17 
Sweat% — 597 18.4 R42ET95M 29AH21 
Sweat% 297 202 ВА2Е197М- 11X601 
Sweat 1% 297 29.2 R42E199M 11X602 
Sweat% 506 49.9  R46E257M 11X603 
50.6 49.9 R46E259M 11Х604 
Sweat 1% — 365 874 R52E359M 11Х605 
Sweat 1% 882 874  R52E3511M 11X606 
Sweat 1% 156 96.9 В56Е4313М 36PR82 
Sweat2% 156 96.9  R56E4317M 36PR83 
Mfr. Item 
Voltage Watts For Use With Model No. 
Operating Coils, 50/60 Hz 
tow КООР — PKC-1-24 11X615 
R42E197M, 
R42E199M, 
2AN AC R4GE257M, 
WW RISE aM PKC-2-24 11Х618 
R56E4213M, 
АШИ 
10W Refrigeration PKC-1-120/240 35ML18 
120/240V AC-T5 Wr. Solenoid Valves PKC-2-120/240 35ML19 
i2OVAC iow RSAESS9M,  РКС-1120 11X616 
R42E197M, 
R42E199M, 
120VAC 15w RAGESSTM.  pko-2-120 11X619 
R56E4213M, 
R56E4217M 
tow Н926359М.  PKO-1-208/240 11X617 
R42E197M, 
208/240V AC ЗЕ 
15W АВЕО. РКС-2-208/240 11X620 
R56E4213M, 
R56E4217M 
Output Process Connec. Range 
V&'-27 NPT External Thread 0 to 100 psi 
Oto 10V DC У" SAE 45? Flare Internal Thread. 0 to 500 psi 
0 to 750 psi 
78" -27 NPT External Thread Oto 100 psi 
V&'-27 NPT External Thread Oto 750 psi 
0.5 to 4.5V DC 0 to 100 psi 
Уд" SAE 45° Flare Internal Thread 0 to 500 psi 
0 to 750 psi 
8-27 NPT External Thread 2 0 102 psi 
4t0 20mADC ү " 0 309 psi 
И" SAE 45° Flare Internal Thread 0 to 750 psi 


13 ft Wiring Harness 
67 ft Wiring Harness 
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Johnson ђе 


Controls 


Water-Regulating Valves 


= Max. water pressure: 150 psig 

(V146 models are 350 psig) 
a Corrosion-resistant material 
Direct-acting valves open on pressure increase 
to regulate the flow of water or glycol to 
water-cooled condenser refrigeration systems. 
Pressure-balanced, modulating valves provide 
precise control of head pressure on open or closed refrigeration 
systems. Valves can be repaired without removal or system pump- 
down. V47 models are temperature-activated. 


40G447 


Valves for High-Pressure Refrigerants—Require Armored 
Capillary Tube 40G423, sold separately this page. 


Connec. Design 
Size Pressure Mfr. Item 
(in.) Connec. Type (psig) Set Points Model No. 
NP 2 Way — 10 to 260 V46AA-1C 406447 
NP 2 Мау 320 psig 7010260 V46DA-2C 406455 
% МРТ 2Way 150 psig 17010260 V46EA-3C 20RG36 
NP 2 Way 320 psig 115°F to 180?F — V47AA-1C 40G456 
NPT 2 Way 320 psig 75°F to 135°F  V47AA-3C 406457 
NP 2 Way = 70 to 260 V46AB-1C 406448 
№ NP 2 Way 320 psig 115°F to 180?F — V47AB-3C 406458 
NPT 2Way 320psig 75°F to 135°F ^ V47AB-5C 406459 
NP 2 Way == 7010 260 V46AC-1C 406449 
NP 2 Way 150 psi 70 to 260 V46AC-26C 20RG33 
NP 2 Way 150 psig 70 to 260 V46BC-2C 20RG34 
% МР 2 Way 320 рѕід 115°F їо 180°F \47АС-3С 406460 
NP 2 Way 150 psi 70 to 260 V47AC-4C 20RG37 
NP 2Way 320 psig 75°F to 135°F ^ V47AC-6C 406461 
МРТ 2Way 150psig 75%10 135“:  V47AC-8C 20RG38 
NP 2 Мау 150 psig 70 to 260 V48AC-2C 20RG41 
1 NP 2 Way — 70 to 260 V46AD-1C 406450 
NP 2Way 150 psig 70 to 260 V47AD-2C 20RG39 
1% NP 2 Мау 320 psi 70 to 260 V46AE-1C 406451 
NPT 2Way 150 psi 115 to 180 V47AE-2C 20RG40 
1% Flange 2 Way 320 psi 7010260 V46AR-1C 406452 
Flange 2 Way 150 psi 70 to 260 V46BR-2C 20RG35 
2 Flange 2Way 320 psi 160 to 260 V46AS-2C 406453 
2% Flange 2 Way 320psig 16010 260 V46AT-2C 406454 


Valves for High-Pressure Refrigerants, For Use 


W | ү E 4 
UE ЕЕЕ E 
NE Ei m i EE EON CR ДЕШ 
ім МІ 2 Way 630 psig 20010400 3V246GET-D01C 406441 
NP 3 Way 630 psi 200 to 400  V248GE1-001C 406446 
1% Flange 2 Way 630psig 20010400 \246661-001С 406442 
Valves for High-Pressure Refrigerants, For Use With R-410A 
36 МРТ  2Way 630psig 20010400  V246GA1-001C 12ү955 
9 NP 2 Way 630 psi 200 to 400  V246GB1-001C  12Y956 
2 МРТ З Way 630 psi 200 to 400  V248GB1-001C 12Ү959 
m NP 2Way 630 psig 20010400  V246GC1-001C 12Ү957 
Ы МРТ З Мау 630 рві0 20010400  V248GC1-001C 12Ү960 
1 МР 2 Мау 630 psi 200 to 400  V246GD1-001C 12Ү958 
МРТ З Way 630 psi 200 to 400  V248GD1-001C 12Ү961 
Valves for High-Pressure Refrigerants, For Use With SEC99 Series 
% NPT  2Way 630р50 135 to 300 psi V246NC1-001C 351704 
1 NP 2 Way 630 psig 135 їо 300 psi V246ND1-001C 351/98 
1% МРТ 3Way 630psig 200 to 400 psi V248GF1-001C 351701 
Flange 2 Way 630 psig 200 to 400 psig  V243GS-1C 35LZ06 
2 Flange 2 Way 630 psig 200 to 400 psi V246GS1-001C 351702 
Flange 2 Way 630 psig 200 to 400 psi V246HS1-001C 351703 
2% Flange 2 Way 630 psig 200 to 400 psig V243GT-1C 351707 
3 Flange 2 Way 630 psig 200 to 400 psig V243GV-1C 351708 
4 Flange 2 Way 630 psig 200 їо 400 psig V243GW-1C 351709 
Mfr. Item 
Electrical Connections Model No. 
Packard Connector P599VAPS101C 530//45 
Packard Connector P599VCPS101C 53CW51 
Packard Connector P599VCPS105C 530М/53 
Packard Connector P599VCPS107C ^ 53CW55 
Packard Connector with 6% ft Wiring Harness P599RAPS101K K4656 
packard Соппес or with 6% ft Wiring Harness BED n 
ackard Connector 
Packard Connector P599RCPS101C K4655 
Packard Connac or with 67 ft Wiring Harness PER SIE 53CW95 
Packard Connector P599RCPS105 K4655 
Packard Gonnec or with 6% ft Wiring Harness БЕРСЕН БЕ 53СИ59 
Packard Connector P598RCPSN107 53CX01 
Packard Connac or with 6% ft Wiring Harness CK ЭЗИП 
Packard Connector Р599ДАР5101 53CW12 
Packard Connector P598ACPSN105C K4665 
Packard Connector P599ACPS107C 53CW22 
Packard Connector with 6% ft Wiring Harness LEER A ud 
WHA-PKD3-400 406464 
WHA-PKD3-200C 406463 


40G425 


Johnson До 


Controls 


Armored 
Capillaries 


= For use with 1⁄4" male 
flare fitting connectors 


Armored capillaries minimize 
pressure pulsation. Brass armor 
sleeve improves resistance to 
abrasion caused by vibration. 


Note: Compatible with all common 
noncorrosive refrigerants. 


Max. 
Working Inside Mfr. 

L Pressure Dia. Model 
Breakaway Schrader Depressor in 
One End, 2 Straight Fittings 
18in 600 psi 0.06 in SEC99AA-18C 20RG42 
24in 600 psi 0.062 in SEC99AA-24C 406422 
36 in 600 psi 0.062 in SEC99AA-36C 406423 
48 in 600 psi 0.062 in SEC99AA-48C 406424 
60in 600 psi 0.06 in SEC99AA-60C 20RG43 
Breakaway Schrader Depressor in Both 
Ends, One Straight and One 90° Fittin 
18in 600 psi 0.06 іп SEC99AB-18C 406425 
24in 600 psi 0.06 in SEC99AB-24C 406426 
36 in 600 psi 0.06 in SEC99AB-36C 406427 
48 іп 600 psi 0.06 in SEC99AB-48C 406428 
60 іп 600 psi 0.062 in SEC99AB-60C 406429 
Without Breakaway Schrader Depressor, 
One Straight and One 90° Fittin 
18іп 600 psi_0.062 in SEC99AD-18C 406430 
24in 600 psi 0.062 in SEC99AD-24C 406431 
36 in 600 psi 0.062 in SEC99AD-36C 406432 
48 іп 600 psi 0.06 in SEC99AD-48C 20RG44 


Item 
No. 


Johnson Д 


Controls 


Electronic “- 
Pressure 3 
Transmitters el 


Rugged, compact, direct-mount pres- 
sure transducers produce an analog 
signal based on the sensed pressure and 
are ideal for use in air conditioning and 
commercial refrigeration applications. 
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Oil Pressure & Defrost Controls Details on page A1. 
2 m 
Johnson ) iavsvi 
Controls A RANGO 1схнз 
Oil Pressure Controls паз 
= 120/240VAC P545 Series—Electronic £g : 
» Manual reset controls lock out 
» Built-in time delay relay compressor if lube oil 
өтт = 
JOHNSON CONTROLS pressure falls below 2 
F ith ; manufacturer's recom- 
ы use nt BE mended net pressure. Pressure _ Capillary 
dias ada " For use on еа Description jr iig Р шв kon Brand Model А пат 
P45 and P14! ri Units are compressors equippe Electromechanical 9 i20sec zin Flare Nut  36in Johnson Controls P45NAA-5C  20RF58 
5 " 5 So ез — А р quipp Electromechanical Fixed 6.5 — 45 sec V4 in Male Flare — Johnson Controls P145NCA-82C 406334 
nonadjustable and provide depend- — with oil pumps that А Electromechanical 9 10sec “іп Male Flare — Johnson Controls P145NCB-12C 20RF56 
able low-lube oil pressure; factor accept single-point differ- ^ Electromechanical ^ Fixed6.5 45 ѕес  YiinMaleFlae | — Johnson Controls Р145МСВ-820 406335 * 
p ; y pt Single-p ) zu ы 
set per manufacturer's specs. P145 ential pressure switch. | —Electromechantcal — 81070 420 sec m Flare Nut — 36m Johnson Controls P28AN тС 40357 
models require armored capillar P400 sensor and wire Electromechanical 81070 90sec іп Ғетаје МРТ 36in Johnson Controls P28AN-1C 406359 ** 
4 ж El hanical 81070 90 YA in Male Ғ hnson Controls P128AA-1C 20ВҒ55 
Я n ГІ есїготеспапіса| 0 sec 4 In Male Flare = Jonnson Controls Ы 
tubes (see Grainger.com). harness included with Electromechanical 81070  120sec іп Male Flare -- Johnson Controls P128AA-17C 20RF54 
P28 and P128 Series—Provide controller. ed For ЕП 120sec Single Point P400 40in Johnson Controls P545NCB-22C 12Ү971 
dependable cut-out for pressure- RANCO Electronic, For Bitzer Fixed 10 90 ѕес Single Point P400 48 іп — Johnson Controls P545NCB-25C 12Ү972 
5 s = А Electronic, For Carlyle Fixed 7120 ѕес SinglePoint Р400 40 in Johnson Controls P545NCB-82C 12Ү973 
0... Replaceable time-delay —“Erectromechanical 81060 90 sec % in Male зеп Ranco P30-3701 1СХНЗ 
bi | p Ё erential modules, and adjustable Replacement P545 Electronic Lube Oil Sensors 
per manufacturer's specs. P128 pressure range. For Use With Carly P54SNCB-82C and CST29A Johnson Controls P400AD-1C 12Y974 
models require armored capillary For R-22. R-124. R-134A For Use With Copeland P545NCB-22 Johnson Controls P400AD-2C 12Ү975 
: , , s For Use With Bitzer P545NCB-25C Johnson Controls P400BD-1C 12Ү976 
tubes (see Grainger.com). R-408, R-502, and R-507. + Carlyle model with wire alarm. ** For use with ammonia. 
la PARAGON e 
В Ё ` Fo 112778 Supeo) 
Residential Defrost Timers = Refrigeration 2% 
Direct replacements for defrost timers in household N EN Жж, 2FBY5 
< 
refrigerators and freezers. 120VAC. q <S Defrost Thermostats 
Max e eo Moisture-resistant thermostats can be used as exact OEM replacements for 
ОРО ШШ dune me itt. пет most refrigerators and icemakers. SPDT id ade on rise. 120/240V. 

_ replaces U.E.M. yc'es Inutes осе 0. Switch Switch Temp. Switch Mfr. Item 
ЕКШЕ TE Пау s Ae I Type Amp Rating Range "i Differential Opens d (* F)Closes @ (°F) Model No. 
General Electric 6 Per Day 25 G1400-00 — 112781 SPDT 25 55 to 35 20 99°F 35°F 515709 2ҒВҮ5 

7 Е SPST 10 801030 30 +/-4°F 80°F 30°F ML80 —3CHK2 
Whirlpool 8 Per Day 21 A1402-00 112780 
) | 
Johnson 0 '3PARAGON 
Controls 
H z Switch Control Mfr. Item 
Refrigeration/ Central Description Type Range (°F) Brand Model No. 
ontrois 
Defrost Controls ото сото Paner Mount SPST 14° to 140° Johnson Controls —MIRAPWI24-120 20Х166 
s р Defrost Timer Control, DIN Rail SPST 14° to 140° Johnson Controls MRAPMUHV-12C 20ХЈ67 
Versatile controls are micro- Refrigeration/Defrost Control, Temp. Diff.: High 25°F/Low 1F^ 4 SPDT -401060 Paragon ERC2-212111-370 11004 
processor-based, multifunction, n Electronic Temperature Control SPST 14° to 140° Johnson Controls MS4DR24T-11C — 20XJ68 
1TGD4 and programmable. Replacement Sensor, For Use With 1TGD4 Paragon 1309007-045 — 5PWD7 
Defrost Controls 'zPARAGOM 
j E Contact Mfr. Item 
Timers for Water Spray with Pump-Down Voltage Type* Amps Model No. 


Drain or Fan Delay Cycles—Defrost initiation: 1 
to 8 cycles per day, at least 3 hr. between cycles. 
Delay or pump-down cycles: 0 to 30 min. in 3-min. 
increments; for stopping fans, reducing refrigerant 
pressure, or hot gas pump-down cycle. Defrost or 
fan cycles: 3 to 45 min. in 3-min. increments. 


Timers for Water Spray with Pump- 
Down Drain or Fan Delay Cycles 
120V AC 2 N0/2 NC 10А 632-00 5Х450 
208/240V АС — 2 NO/2 NC 10А 632-20 5Х451 
Time-Initiated and Time-Terminated 
120V AC 1 N0/2 NC 40А 8041-00 127385 
208/240V АС 1 NO/2 NC 40A 8041-20 122388 
120V AC SPDT 40A 8045-00 5Х454 
208/240V AC SPDT 40A 8045-20 5Х455 
120V AC 1 NC, 2 NO 40A 8025-00 6Х758 


Time-Initiated and Time-Terminated—-For elec- 190V AC — 2 NO/T NG — 40 A 8047-00 127386 


tric heat, hot gas, or compressor shutdown defrost. 208/240V AC 2NO/INC — 40A 8047-20 5Х456 
Defrost/initiation cycles: 1 to 6 per day. Defrost Defrost cycles: 1 to 6 per day, at least 4 hr. between Time Initiated, Remoto Temperatura, or Presaure-Torminated 
cycles: 4 to 110 min. in 2-min. increments. cycles. Dial overlay changes defrost time from even- to 208/240V АС 1NO/2NC — 40А 8141-20 122389 
i ination: 120VAC  2NO/ANC 40A 8143-00 127387 
Time-Initiated, Remote-Temperature, or odd numbered hours. Backup defrost termination: 4 208/240V AC 2NOANC 40A 8143-20 122390 
^ i to 110 min. in 2-min. increments. Adjustable cut-in 120V AC SPDT 40А 8145-00 5Х458 
ee ee pressure-setting dial calibrated from 36 to 100 Ib 208/240V AC — SPDT — 40А 8145-20 5Х459 
temperature or pressure sensor. Has 3 contact А Time-Initiated, Pressure-Terminated 
ts for electric heat, compressor shut- ^ Time Initiated, and Time-, Pressure- and Temp.- ишы SPDT 40A Браневе) 
arrangements то , p : , , : р. Time Initiated, and Time-, Ргеѕѕше- and 
down, or hot gas defrost. Defrost cycles: 1 to 6 Terminated, Auto Voltage—For commercial freezers Temp.-Terminated, Auto Voltage 
per day. Dial overlay changes defrost time from and refrigerators. Defrost initiation in 15 min. cycles, ир 120208240277 4 NOMNC 40А si45-AV 48TJ23 
even- to odd-numbered hours. Backup defrost to 48 cycles per day. Compressor contacts 3HP, heater/ o d 1NOANGC 40A  8145-AV-M 48TJ24 


termination: 4 to 110 min. in 2-min. increments. fan contacts 2HP. Universal Defrost Timers 


120/208/240V AC 1 NO/1 NC 30A 9045-00 127384 


1 SPDT, 


Time-Initiated, Pressure-Terminated—Modular Universal Defrost Timers—Manual defrost can be 
120/208/240V АС |%5сТ 30A 9145-00 1Т606 


pressure bellows. 3 contact arrangements for hot initiated in 15-min. intervals. Provides 100 hr. of power 


gas, electric heat, or compressor shutdown defrost. loss protection. * NO=Normally Open; NC=Normally Closed. 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Thermostatic Expansion Valves & Refrigeration Controls 


ARANGO 
Thermostatic Refrigeration 
Expansion Valves Controls 
Capacity is at ARI standard 750-70; 1ZRD4 3XL11 terminates defrost and 


delays the evaporator fan 
operation on electric heat, 
hot gas, and reverse cycle 


at 10°F liquid subcooling. Not for 
use with ammonia. 


Nom. Connector (in.) Equalizer Mfr. Item А А i 
Cap. (tons) Connection Inlet Outlet Type Model No. commercial refrigeration 
Adjustable Balanced Port Expansion Valves systems. 3XL05 and 3XL06 
R-134A Refrigerant rovide off-cycle defrost. 
1/6 to 74 SAE Flare Angle Л A nternal C-AA-JW 1ZRE5 E Il E 1 " 
i/6io YA Straight Through Solder Y Y» internal | EC-AA-JW  1ZRE6 enerally used In systems 122392 
voto 1 SAE Flare Angle % % nternal CAJW 54433 without hot gas or electric 
Yeto1 Straight Through Solder — 36 № nternal EC-A-JW 1ZRE7 defrost. 
1102 Angle Solder % » External SCE-B-JW 1ZRF3 
1to2 Straight Through Solder — 1^ E External ECE-B-JW 1ZRE8 Control Capillary Capillary Mfr. Item 
2 tos SAE Flare Angle % № nternal CCJW 6X237 Type Voltage Range (°F) Туре L(in. ^ Brand Model Мо. 
2103 SAE Flare Angle 36 % External CECJW 6X239 Freezer Controls 
1to2 SAE Flare Angle % % External CEBJW 54435 Constant > 
2103 Straight Through Solder 2 % External ECE-C-JW 17ВЕ9 Differential Control 24/120/240/277 -3to5.5 Capillary 84 Ranco АЗ0-301 4ED48 
R-134A Compact Adjustable, Non-Balanced Port Extra Low Temp. 120/240 -35 їо 15 Capillary 72 Ranco 010-1419 127392 
YA to Ve SAE Flare Angle И » nternal N 15 JW 3A664 2 Capillary w/ Т 
R-12/R-134A Compact Adjustable, Non-Balanced Port Extra Low Temp. 120/240 35 10 15 Bulb Sensor (2 Ranco 010-1433 127393 
1102 $АЕ Flare Angle 36 WA nternal N2JW 6X245 Extra Low Temp. 120/240 -55 to 0 Capi ary 72 Ranco 010-1000 127391 
R-22 Refrigerant apillary 
T to % 3 SAE Flare Angle % % nternal CAAVX35 1H767 Low Temp. 120/240 -15to 40  w/Air Coil — Ranco 010-1072 122394 
Vato % SAE Flare Angle Л № nternal CAAVW 1H768 С Sensor 5б 
2103 SAE Flare Angle ЕД Y External CEBVX100 1ZRD4 Med. Temp. 420/240 -12 to 15 ERA nyw 4714 Ranco 1128-001 6KXG4 
79108 Straight Through Solder — 56 % External — EBSE8VX100 12805 Soft ice G 
101011 Straight Through Solder % 6 External EBSE11VX100 12806 S Machine 120/240 -151040 Capillary 72 Ranco 016-588 122399 
15 Straight Through Solder — 76 1% External  EBSE15VX100 17807 Refrigeration Controls 
15 Straight Through Solder — 76 1% External — OE-15-VX100 12ВЕ1 g Capillary w/ 
20 Straight Through Solder % 1% External — OE-20-VX100 12ВЕ2 Bulk Milk Cooler 120/240 22.5 to 47.5 Bab Sater 72 Ranco 016-601 127401 
30 Straight Through Solder 1% 1% External — OE-30-VX100 17ВЕЗ Capillary 
40 Straight Through Solder 1% 1% — External 0Е-40-0Х100 TZRE4 High Temp. 120/240 ^ 251075  w/ArCol ^ — Вапсо 010-1802 122397 
Vsto % Straight Through Solder М Vb External ECE-AA-VZ 12866 Sensor 
yato 1⁄2 Straight Through Solder — $6 Vb External ECE-A-VZ 12807 Ч Capillary w/ 
1/4103 Straight Through Solder y% 9 External ECE-B-UZ 17808 High Temp. 120/240 251075 рар Sessor 72 Ranco 010-1491 122398 
Vsto Vo Angle Solder У » External SCE-AA-VZ 1ZRG9 Constan " 
% 101% Angle Solder % » External SCE-A-VZ 1ZRH1 Differential Control 24/120/240/277 32 10 42 Capillary 84 Ranco — A30-261 45051 
1% to 3 Angle Solder 36 Vb External SCE-B-VZ 1ZRH2 Constan " T 
“101% SAE Flare Angle Yi % External CEAVW AE638 Differential Control 120/240 32 to 61 zu ary 48 Ranco  A30-2210 3XL09 T 
19103 SAE Flare Angle $6 — Y» External CEBVW 4E639 Med 120/208/240V 191038 Capillaryw/ то R А12-1560 6KXC4 
10 17 SAE Flare Angle  % 4 External CEAVX35 46642 eee ы ° Bult Sensor one 
to 1% SAE Flare Angle 38 Y Internal CAVW 5A440 'apiltary 
3t05 SAE Flare Angle 36 % ІШегпа CCVW 5A442 Med. Temp. 120 2510 75 WA Coil zi Ranco 010-1418 1A005 
8105 SAE Flare Angle % 1» шеті CCVXi00 6X238 7 TE 7 500 
32105 SAE Flare Angle % ve External  CECVX100 6X240 Med. Temp. 120/240 341055 КӨР УЧ 47⁄4 Вапсо 4 6KXG5 


R-22 Refrigerant w/ Check Valve 1127-001 


172103 Straight Through Solder % » External  HCAE-3-VX100 17801 
3to5 Straight Through Solder % % External  HCAE-5-VX100 12803 
R-404A Refrigerant 


Refrigeration or Freezer Control 5 
Temporary Control 120/240 -5F to +38F  Capillary 9 Robertshaw 00-1 ЗРЕ19 
Refrigeration/Freezer Controls 


1/6 to Va SAE Flare Angle uw ternal C-AA-SZ 17ВҒ4 ee, constan 24/120/240/277 31043 Capillary 84 Ranco А90-262 4E050 
Differential Control 
%1і01 SAE Flare Angle E » nternal C-A-SZ 1ZRF5 Capillary w/ 
1102 SAE Flare Angle 36 % External CE-B-SZ 1ZRF6 Med. Temp. 24 7151040 Bulb Sensor 72 Вапсо 010-1409 1А003 
2 to 3% SAE Flare Angle % № External CE-C-SZ 1ZRF7 Med. Temp. 24 -21038 Capillary 72 Ranco 010-1408 1A002 * 
1/6 to Уй Straight Through Solder — 1⁄4 Y nternal EC-AA-SZ 1ZRF8 Capillary w/ | К500- 
tol Straight Through Solder — 36 Y nternal EC-A-SZ 1ZRF9 Med. Temp. 120/240 01047 рир Sensor 474 Ranco 4425-001 BKXGS 
102 Straight Through Solder % Y» Ехіета ECE-B-SZ 1zRG1 Med. Temp. 240 01055 Capillary 72 Ranco 010-1416 1A020 
21037 Straight Through Solder — 36 A External ECE-C-SZ 1ZRG2 Capillary w/ 
1102 Angle Solder 36 % External | 5СЕ-В-527 12805 Med. Temp. 120 251075 Bulb Sensor 72 Ranco 010-1410 1A004 
Voto 1 SAE Flare Angle % » nternal CASW 5A436 Med. Temp. 120/240 0 to 55 Capillary 01055 Вапсо 010-1010 127395 
101 SAE Flare Angle % Ve nternal CASX35 5M37 Capillary w/ Ў 
2103% SAE lare Angle % ve Internal CCSW 54438 Med. Temp. 120/240 — 01055 Bulb Sensor /2  Ranco 010-1473 122396 
2103% SAE Flare Angle 36 № External CECSW 54439 Med. Temp. 120/240 01055 Capillary 72 Ranco 016-111 127402 
R-410A Refrigerant Med. Temp. 120/240 0 to 55 Capillary 72 Ranco 016-104 127403 
3%to5 Straight Through Solder % % External НАЕ57Х200 — 1VW45 Med. Temp. 120/240 01055 Capillary 96 Ranco 016-264 127404 
172103 Straight Through Solder 38 Ya External HAE3ZX200 1VW47 Capillary w/ y 
1/5103 Straight Through Solder % Y? External HAE3ZX200B15 1VW48 med: Jems 120/240 01055 Вир Sensor 72 бөлер: ше об 127100 
5108 Straight Through Solder — 96 1% External —ECE-D-ZX200 11X594 Temperature and Defrost Controls И 
810127? Straight Through Solder % 1% External E 11X595 Defrost Control 120/240 401075 Ambient 60 Ranco Ғ25-107 3XL11 
1272 10 15 Straight Through Solder % 1% External ЕСЕ-15-7Х200 11Х596 Bulb 
R-410A Refrigerant w/ Check Valve Constant (ШІП | 150/40 —— 181927 Capillary 84 Ranco А12-700 3105 
19103 Straight Through Solder — 36 7 External HCAE3ZX200  1VW49 co on d 
3%to5 Straight Through Solder 36 % External НСАЕ57Х200  1VW50 onerant out 120/240 351041 Capillary 84 Ranco A12-701 3Х106 
Constant Pressure Adjustable, Non-Balanced Port, All Refrigerants Water Cooler Control 
1, Е! m 
(804.24. BAE Hare Angle ОЛА SEXTO Bee 4X859 | OEM Replacement 120/208/240 371061 Capillary 48 Ranco — K-3001 3XL12 
0.88to 4.24 Inlet SAE Flare Angle y, — y, External m 5A446 
/ Outlet (F)NPT f Not adaptable; direct fit with dial shaft. * Air coil. 
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Low-Voltage Thermostats 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Dayton} $ Honeywell 
= S 
; Analog Low-Voltage Thermostats Балан EMERSON. Ноте 
( Я These nonnprogrammable thermostats use simple analog controls to set the temperature of a space. 
. А — Terminal Mounting Millivolt Mfr. Item 
| ( 72% х Stages Designations System/Fan Settings — Direction/Shape Compatible Brand Model No. 
= s Cool Only 
| % i C, G, RC, Y On-Off/Auto-On Vertical — Dayton TUHE7 1UHE7 
| i 1С Conventional RY On/No Fan Setting Vertical Yes Emerson 1C31-101  3MU97 
1UHE7 — Е Conventional, 1С Heat Pump G, R, Y On-Off/Auto-On Horizontal, Vertical No Dayton 4PU46 4PU46 
leat Only 
R, W On/No Fan Setting Vertical Yes Emerson 1E30N-910 2КҒХ9 
3MU96 On-Off/Auto-On Vertical Yes Emerson 1E50N-301  2KFY3 
| RH, W On-Off/No Fan Setting Vertical Yes Emerson 1020-1017 — 3MU96 
1H Conventional On/No Fan Setting Vertica Yes Emerson 120-102 451644 
ы R, W On/No Fan Setting Square No Honeywell Home 181241002 5АЕ54 
SE R, W, Y On/No Fan Setting Round No Honeywell Home Т87К1007 — 1AYP9 
fo" ^ C, RH, W On/No Fan Setting Vertica — ayton TUHES TUHES 
1AYP9 On-Off/Auto-On Square Yes Dayton 4PU51 4PU51 
н é 1H Conventional, 1H Heat Pump В, М On/No Fan Setting Vertical No Honeywell Home T822K1018 1Л/В2 
X Б; n^ On/Auto-On Horizontal, Vertical Yes ayton 4PU45 4PU45 
“. “. Heat and Cool 
C, G, RC, RH, W, Y  Heat-Off-Cool/Auto-0n Vertical = Dayton 1UHE6 1UHE6 
| A. B.G. O. RC Heat-Off-Cool/Auto-On Vertica Yes Emerson 1E56N-444 — 2KFY1 
1H/1C Conventional RH WY, Heat-Off-Cool/Auto-On Horizontal Yes Emerson 1Ғ56М-444 2КҒҮ2 
RM Heat-Off-Cool/Auto-On Vertical Yes Emerson 1026-101 3MU98 
B, б, 0, RC, RH, W, Ү Heat-Off-Cool/Auto-On Square = Prot laq Т501М 60FD42 
2KFY2 Heat-Off-Cool/Auto-On Round = Honeywell Home Т87М1000 — 1AYR2 
1H/1C Conventional B. G. 0, R, Rc, w, ү —Heat-Off-Cool/Auto-On Round No Honeywell Home T87N1026 — 1JUA9 
1H/1C Heat Pump ` ít 1 0 7 — Heat-Off-Cool/Auto-On Horizontal No Honeywell Home T8034N1007 1Ј0В1 
р Heat-Off-Cool/Auto-On Vertical No Honeywell Home T834N1002  1JUB3 
G,RC,RH,W,Y Heat-Off-Cool/Auto-On Horizontal, Vertical Yes Dayton 4PU47 4PU47 
АЕР $ Honeywell 
bui Nonprogrammable Digital Low-Voltage Thermostats «sos Home 
2 Lm Models are nonprogrammable, so the temperature setting stays the same until it's readjusted. 
Mounting 
Terminal Direction/ Display — Millivolt Mfr. Item 
45KE94 е Stages Designations System/Fan Settings — Shape Size — Compatible Brand Model No. 
leat Only 
1H Conventional RH, W On-Off/Auto Vertical Standard Yes Emerson 1E78-140 16X610 
6 С, В, W On-Off/No Fan Setting Vertical — Standard Yes Honeywell Home TH1100DV1000 302204 
ЕЗ 9 Heat or Cool, Manual Changeover 
1H/1C Conventional B, C, G, O, RC, RH, W, Y Square — Easy Read Yes Prot la T701 45KE94 
B, C, 6,0, R, RC, W, Y Horizontal Standard Yes Honeywell Home TH1110DH1003 14A004 
С, В, М Vertical | Standard Yes Honeywell Home TH1110DV1009/U 2HFF4 
Т ; B, C, G, 0, RC, RH, W, Y MNT Ж Horizontal Standard Yes Emerson 1F86-344 2NY20 
14A004 11C Convantional, B, G, б, RC, RH, W, Y Cool-Heat-Off/Auto-On — Vertical Standard Yes Emerson 1E78-144 — 2ТЕЗ1 
B, G, 0, RC, RH, W, Y Horizontal Standard Yes Emerson 1F78-144 3MY10 
С, б, RC, RH, W, YO/B Horizontal Easy Read Yes Emerson 1F83C-11NP — 42PD10 
А С, б, O/B, В, RC, W, Y Horizontal Standard No Honeywell Home  TH1110D2009 494068 
ІНІС Conventional, B, C, E, G, 0, R, W2, Y Cool-Emergency Square Easy Read Yes Prot laq 7621-2 45KE96 
2H/1C Heat Pump Heat-Heat-Off/Auto-On 
2H/1C Heat Pump AUX, B, C, E, G, L, 0, R, Y Vertical ^ Standard == Honeywell Home  TH3210D1004 — 2HFF8 
о о Heat and Cool, Automatic and Manual Changeover 
1H/1C Conventional, C. G, В, RC, W-O/B, Y Auto-Cool-Heat-Off/Auto Horizontal Easy Read Yes Honeywell Home  TH5110D1022 — 4YE43 
4YE43 1H Heat Pump B, C, G, 0, R, RC, W, Y Cool-Heat-Off/Auto-On Horizontal Easy Read ^ Yes Honeywell Home ТН311001008 6WU96 
2H/2C Conventional, C, б, В, RC, W-0/B, W2-AUX/E, Y, Y2-L — Auto-Cool-Emergency _ Horizontal Easy Read Yes Honeywell Home  TH5220D1003 6WU98 
2H/1C Heat Pump С, G, В, RC, W-0/B, W2-AUX/E, Y, Y2-L Нваї-Неаї-ОН/Аиќо Horizontal Easy Read Yes Honeywell Home 79522001029 6WU99 
Heat and Cool, Automatic Changeover 
ш шетю; С, G, R, RC/O, RH/B, W, Y Auto/Auto-On-Circulate Horizontal Standard | Мо Dayton GEEA2 | GEEA2 
wu |, PUE HP OU C, G, L, 0/86, RC, RH, W/E, W2, Y, Y2 Horizontal Easy Read ^ Yes Emerson 1F85U-22NP 42PD12 
H Т Auto/Auto 
DI TANG Best Puma C, G, L, 0/B6, RC, RH, W/E, W2, Y, Y2 Horizontal Easy Read Үеѕ Emerson 1iF85U-42NP — 42PD13 
Nonprogrammable Digital Wireless — 
Low-Voltage Thermostats Home 
Mounting Temperature 
Terminal System/ Direction/ Control Mfr. Item 
Stages Designations Fan Settings Shape Range Voltage Brand Model No. 
Ё Неаї aud Cool, Automatic and Manual Changeover 
= = m. 2H/2C A,B, © 0,6, LA, дио-Соо|- 
onventional, RÀ , RI , RH, 2 о ep 2010 Honeywell 
© 3H/2C Heat W-O/B, W2- gy Haat Horizontal 32° to 120°F 30V AC Home YTH5320R1000 3RCN3 
Pump AUX/E, Y, Y2 
ооо Feat and Cool, Automatic Changeover 
3RCN3 56KF88 Conventional, B, C, GH, GL, Cool-Heat-Off/ E o 
H/C Heat 0, R, W, Y Auto-On Square 44° to 90°F 18V AC Prot laq T731W 56KF88 
Pump 
Fireplace Thermostats ECM mnn a 
SKYT E С H < CONTROLS 


and Remote Control Kits 

a Temp. Control Range: 45° to 99°F 

= Used to turn gas fireplaces on or off from anywhere within a 
room, and display the room temperature. Vertical mounting. 


CONTROL SYSTEMS 


System Mfr. Item 
Settings Key Features Model No. 
65,536 Security Codes, On/Off Z 
On/off Transmitter, Standard Digit Size 1001-А 61TM16 
1,048,576 Security Codes, 9-Hour Countdown 
Thermostatic Timer and 24-Hour Clock, Both Room and 
61TM15 Control Thermostat Set Temperature, Child Safety Lock Out, 33001 61ТМ15 


Thermostatic Control, Large/Easy Read Digit Size 


3020 GRAINGER. 
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Temporary Construction 
Low-Voltage Thermostats 


Nonprogrammable and provide temporary heating or 
cooling control, allowing drywall finishing materials to dry 
during construction. 


Temperature Temperature Mfr. Item 
Control Range Differential Voltage Model No. 
60°F Бер 18to 30V AC 50060 1ЕС04 
65°F SF 18to 30V AC 50065 1ЕС05 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Low-Voltage Thermostats 


eror қа. — PECO Honeywell 
Standard Programmable Low-Voltage Thermostats 


Used to control the temperature of conventional forced air systems or heat pumps in residential 
and light commercial settings. 4UFV3 also has humidification control. 


Mounting 
Terminal Programming — Direction/ Mfr. Item 
Stages Designations Capability Shape Brand Model No. 
i Н U Ола ыы 
1H Conventional C, В, М/ 5-1-1 Vertical Dayton 1UHG5 1UHG5 45KE84 
Heat and Cool, Manual Changeover 
: B, C, 6, 0, RC, RH, W, Y DT Square Prot laq T805 45KE84 
1H/16 Conventional В, C, б, 0, RC, RH, WIE, Y 5-1-1, 7 Day — Square Prot lag T705 45KE93 
B, C, G, 0, R, RC, W, Y 5-2 Horizontal Honeywell Home TH2110DH1002 14A006 
T A T B, C, G, O, R, RC, W, Y Vertical Honeywell Home TH2110DV1008/U 2HFF6 ж 
1Н/ТС Conventional, NAAC Heat rump C, G, O/B, RC, RH, W, Y 5-1-1 Horizontal Emerson 1F80-361 2МҮ19 e БЕЙ @ 
C. G, O/B, RC, RH, W, Y 5-1-1, 5-2, 7 Day Horizontal Emerson 1F83C-11PR 42Р014 a @ 
1H/1C Conventional, 2H/1C Heat Pump В, C, E, б, 0, В, W2, Y 5-1-1,7 Пау Square Prot laq T725 45KE90 
AUX/E, B, C, G, O, R, Y 5-2 Horizontal Honeywell Home TH2210DH1000 14A007 
2H/2C Conventional C, E, G, L, O/B, В, W2, Y 5-1-1 Horizontal Emerson 1F82-261 3MY14 
C, E, G, L, 0/B, В, W2, Y 5-1-1, 5-2, 7 Day Horizontal Emerson 1F83H-21PR — 42PD15 14A006 
2H/2C Conventional, 4H/2C Heat Pump 6, C, G, L, O/B, RC, RH, W/E, W2, Y, Y2 1 Day Horizontal Emerson 1F95EZ-0671 40Е09 
Heat and Cool, Automatic and Manual Changeover 
3H/2C Conventional, 3H/2C Heat Pump AUX, C, E, G, L, 0/B, В, RC, 51, S2, W, W2, Y, Y2 7 Day Horizontal Dayton 6EDZ6 6EDZ6 
3H/2C Conventional, 4H/2C Heat Pump A, C, E, G, RC, RH, S1, 52, S3, SC, 5-1-1, 5-2, 7 Day Horizontal Peco T8532-001  6FFW8 
d W1 (B/O), W2 (AUX), Y1, Y2 sina y 
T f Т AS, AUX, EBUS, 9, НС, НР, HS, M, 0/B, OS, RC, 365 Day А Р 
3H/3C Conventional, 4H/2C Heat Pump RH, 73, ТА, T5, T6, Т7, W1, W2, W3, X, 1, Ү2, ҮЗ Programming Horizontal Honeywell 73512010 1YMG4 | 
Heat and Cool, Automatic Changeover 
E, б, 0/B, W, W2, Y 5-1-1, 5-2, 7 Day Square Honeywell Home TH4110U2005/U 540М26 
1H/1C Conventional, 1H/1C Heat Pump C, G, В, RC, W-0/B, Y 5-1-1.5-2 -Horizontal Honeywell Home  TH6110D1005 ӨМҮ10 
C. G, В, RC, М/-0/В, Y j Horizontal Honeywell Home  TH6110D1021 — 6WY11 
7, +, 6, C, G, L, O/B, RC, RH, S, W/E, Y 5-1-1, 7 Day — Horizontal Emerson 1F97-1277 1MBD8 6EDZ6 
H ji H р 
TRAG Conventional, 2H/1C Heat Pump AUX, A Square Honeywell Home TH6210U2001/U 54DM25 
RES KEE 5-1-1, 5-2, 7 Day 
| AUX, ОЕ ККК M Square Honeywell Home TH6220U2000/U 54DM24 
2H/2C Conventional, 2H/1C Heat Pump — C G R, RC, W-0/B, W2-AUX/E, Y, Y2-L s4152 Horizontal Honeywell Home  THG220D1002  6WYi2 
C. G, В, RC, W-0/B, W2-AUX/E, Y, Y2-L : Horizontal Honeywell Home TH6220D1028 6WY13 
2H/2C Conventional, 2H/2C Heat Pump C. G, L, 0/B/6, RC, RH, W/E, W2, Y, Y2 5-1-1, 5-2, 7 Day Horizontal Emerson 1F85U-22PR  42PD16 
B, C, G, 0, RC, RH, W/E, W2, Y, Y2 5-1-1, 7 Day Square Рго1 laq 1855 45KE83 
H ji H р 
2H/2C Conventional, 3H/2C Heat Pump E VU eas R, 5-1-1,5-2,7 Day Square Honeywell Home TH6320U2008/U 54DM23 
-, +, 6, C, G, L, O/B, RC, RH, S, W/E, W2, Y, Y2 5-1-1,7 Day — Horizontal Emerson 1F95-1277 1MBD7 
Т А Т C. G, L, 0/B/6, RC, RH, W/E, W2, Y, Y2 5-1-1, 5-2, 7 Day Horizontal Emerson 1F85U-42PR 42Р017 
2H/2C Conventional, 4Н/20 Heat Pump 7, GC G, L, O/B, RC RH, S WIE, W2, Y Y2 „| урау Horizontal — Emerson 1F95-0671 — 4UFV1 
~, +, 6, A1, C, G, L, O/B, RC, RH, S, W/E, W2, Y, Y2 ' Y Horizontal Emerson 1F95-1280 4UFV3 


Programmable Low-Voltage School-Series Thermostats “?РЕСО 


Create a different heating or cooling schedule for school days and nights, saving energy when 
educational facilities are unoccupied. Locking cover helps prevent tampering. 


Terminal Programming Temperature Humidification Mfr. Item 
Stages Designations Capability Control Range Voltage Control Model No. , 
3H/2C Conventional, А, C, E, G, RC, RH, 51, 52, 53, E44 5-2 7 pay 50° to 90°F 20 to No T4932SCH-001  29AT95 = 
4H/2C Heat Pump — SC, W1 (B/O), W2 (Aux), Y1, Y2 pores Уау 30V AC Yes T4932SCH-002  29AT96 29AT96 
Honeywell ; 
Home | — 
- Қалы өні кеі 
Programmable Wireless тыры 
E "xm 232 ; 
Low-Voltage Thermostats & | ae 
Wirelessly interact with heating and cooling systems € c m. | 
to control the temperature, so they сап be relocated ог a 2229 = 
upgraded without running new wires. 45KE79 3RCN1 4NE59 
Humid- 
Terminal Programming ification Mounting Mfr. Item 
Stages Designations Capability Control Оігесііоп/Ѕһаре Voltage Brand Model No. 
Heat and Cool, Automatic and Manual Changeover 
TH/1C Conventional, C, G, K, R, RC, S1 S1, W-0/B, Y 7 Da Y Horizontal 18to30VAC H ІН ТН811081008 346814 
1H/1C Heat Pump а, Қ, А, n Р А у es orizontal 0 oneywell Home 
2H/2C Conventional, C. 6,1, В, RAS, RC, RH, W-0/B, W2-AUX/E, Y, Ү2 5-1-1, 5-2 No Horizontal 2010 30V AC Honeywell Home ТН632081004 279А62 
3H/2C Heat Pump B, C, D, G, H, 0, RC, RH, W/E, W2, Y, Y2 5-1-1, 7 рау Yes Square 24V AC Pro laq T955WH 45KE79 
Heat and Cool, Automatic Changeover 
2H/2C C tional, АУА. ©. 6, K, R, RC, S1 S1, UT U1, W-O/B, W2-AUXIE, Y, Y2 7 Day Yes Horizontal 18t030V AC Honeywell Home ТН832181001 3460815 
ЗНС Heat Pump ' C, G, L, R, RAS, RC, RH, W-0/B, W2-AUX/E, Y, Y2 5-1-1,5-2 No Horizontal 18 10 30VAC Honeywell Home ҮТН632081001 3RCN1 
A-L/A, С, G, K, В, RC, $1 51, W-0/B, W2-AUX/E, Y, Y2 7 Day No Horizontal, Vertical — 18to 30V AC Honeywell Home ТН832081003 4МЕ59 
: Honeywell > 
Programmable Low-Voltage Hydronic Thermostat om: == 
= Temperature Control Range: 40? to 90°F = Features a slab sensor for accurately sensing -p 
= Push button control type and controlling the floor temperature. же 
= Mounting Direction: Horizontal ween) 
Terminal Mfr. Item 
Stages Designations Programming Capability Voltage Model No. 
1H Heat Pump C, В, Вс, S, W 5-1-1, 5-2, 7-Day, Not Programmable 20 to 30VAC  TH6100AF2004/U — 443W18 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 3021 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. 
Low-Voltage Thermostats Details on page A1. 


=; 
py Systea: Cool 
Honeywell johnson Jj & PRO, outdoors 0/57 
Home Controls EMERSON. 2 
— w| А. 
Residential/Light Commercial sm JC 71 
dee == © 
Wi-Fi Programmable 
Low-Voltage Thermostats . . | | | | | | | |... .. 
Compatible with conventional forced air or heat pump systems. 36WH84 45KE77 
Humid- 
Terminal ification Smart Wi-Fi Housing Mfr. Item 
Stages Designations Control Capabilities | Frequency Mounting Direction Color Brand Model No. 
Touch Screen = 
2H/2C Conventional, 2Н/1С Heat Pump Е, G, ША, 0/B, ШИ, W, W2, Y, Y2 No vagofencing,, 24 GHz Horizontal White Honeywell Home TH6220WF2006/U 54DM22 
2H/2C Conventional, 3H/2C Heat Pump AUX, C, G, 0/B, R, RH, W, W2, Y, Y2 Yes Occupancy Sensing 2.4 GHz Horizonta Gray Johnson Controls 5102-00000 451630 
С, Wo (RUXIE) ҮҮ? No SmartResponse, 24 Ghz Horizonta White Honeywell Ноте TH9320WF5003 307703 
A, AUXJE, C, G, K, L/A, 0/8, R, В, ves Voice Enabled 2.4 GHz Horizonta White Honeywell Home TH8321WF1001 36WH84 
RH, U1/U2.S1/S2, W, W2, Y, Y2 
2H/2C Conventional, 3H/3C Heat Pump © E G, KA; O/B, RRC, No Voice Enabled = Horizonta White Honeywell Home TH6320ZW2003/U 493781 
E, G, L/A, O/B, U/U, W, W2, Y, Y2 No ү Оеп, 24 GHz Horizontal White Honeywell Home TH6320WF2003/U 54DM21 
AUX, GEG, KL OB, Yes Voice Enabled 24 GHz, Horizonta White Honeywell Home THX321WFS2001W 54XZ80 
2H/2C Conventional, 4H/2C Heat Pump с, АА Yes d = Horizonta White Emerson 1F95U-42WF 410X67 
Push Button 
1H/1C Conventional, 1H/1C Heat Pump B, C, G, 0, RC, RH, W, Y No = = Horizontal or Vertical White Prot la T701i 45KE77 
2H/2C Conventional, 3H/2C Heat Pump В, C, G, 0, RC, RH, W/E, W2, Y, Y2 No — = Horizontal or Vertical White Prot la T855i 45KE76 
2H/2C Conventional, 4H/2C Heat Pump С, E We v M Yes Geofencing, = Horizonta White Emerson 1F87U-42WF 491/896 
, ; СН В, C, б, 0, RC, RH, 51, _ — з я я 
2H/2C Conventional, 5H/3C Heat Pump S2. W/E, W2, Y, Y2 Yes Vertical White Рго1 laq T855iSH 60FD48 


Johnson Д 


Controls 
H . 
ни е 
Commercial — =“ 
= gm ә ос) 
Wi-Fi Programmable . 2S 
^ 
Low-Voltage ЕЗ”. 
ap | 53WNO9 
a Mounting Direction: Horizontal — / 
Қ А А А 551756 
For use with fan coil units, rooftop units, heat pumps. 55LT64 
Humid- 
Terminal ification Smart Wi-Fi Housing Mfr. Item 
Stages Designations Control Capabilities Frequency Color Model No. 
Touch Screen 
Yes Smart Alerts = White T9100 53WN09 
3H/2C Conventional, C, б, В, Sensor, W1/0/B, No Smart Alerts = White T9180 53WN10 
4H/2C Heat Pump W2, W3/AUX, Y1, Y2 Yes Smart Alerts — White T9500 53WN11 
No Cloud Enabled — White T9580 53WN12 
No = 2.4 GHz Black EC3312-13-000 551756 
Yes — 2.4 GHz White EC3312-14-000 55LT57 
Yes — — — EC3313-13-000 55LT58 
1H/1C Conventional, Yes Occupancy Sensing 2.4 GHz White EC3313-14-000 55LT59 
1H/1C Heat Pump Yes — 2.4 GHz Black EC3322-13-000 551760 
Yes — 2.4 GHz White EC3322-14-000 551761 
B1, B2, COS, R, Sensor Yes = = = EC3323-13-000 — 551162 
Yes Occupancy Sensing 2.4 GHz White EC3323-14-000 55LT63 
Yes — 2.4 GHz White EC3330-14-000 551764 
2H/2C Conventional, Yes = 2.4 GHz Black EC3330-13-000 55LT65 
3H/2C Heat Pump Yes Occupancy Sensing 2.4 GHz White EC3331-14-000 55LT66 
Yes Occupancy Sensing — — EC3331-13-000 55LT67 
Honeywell 
Home 


Wi-Fi Programmable Wireless Thermostat 
for Ductless Mini-Splits 


= Temperature Control Range: 37? to 102°F Controls the temperature of ductless, mini-split air conditioners 


= Mounting Direction: Horizontal in residential and light commercial buildings. 
Programming Smart Wi-Fi Mfr. Item 
Fan Settings Capability Capabilities Frequency Voltage Model No. 
Touch Screen 
Hi-Med-Low-Auto 5-2, 7-Day Geofencing 24 GHz 24V AC DC6000WF1001/U 493780 
3022 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Line-Voltage Thermostats 


Jy DENT) н il 
reson, Йе Home" 
Analog Line-Voltage Thermostats 


Nonprogrammable and suitable for basic heating and cooling control in residential and commercial settings. 


è 


EMERSON. PERFECTSENSE 


1 
Columbus Elecric. Honeywell SIEMENS 


Control System Mfr. Item 
Switch Type/Action Type Settings Voltage H w D Brand Model No. 
Cool Only, Stages: 1C 
SPST. Close on Rise Exposed Dial On-Off 24to277VAC 5 віп 2!9вїп 2%іп Johnson Controls T22JAA-1C 20ХЈ79 
aes i - ш Exposed Dial On-Off 120t0277V AC 4%іп 2%in 1%in Dayton 6GVX8C 6GVX8 
leat Only, Stages: 
Exposed Dial On-Off 120 to 277V AC. 4%віп 2%in 1 ein Honeywell Home 149881512 — 2E832 
DPST, Open on Rise Exposed Dial On-Off ^ 240t0277VAC 4%in 2%in 1%in Emerson {A66-641  4E037 * 
Exposed Dial On-Off ^ 120t0277VAC 4%in = 2%in 1% Dayton 4PU48C АР/48 
" Exposed Dial On 120t0277V AC 5%in 2%in 3%in Emerson 1A10-651 2Е734 
SPDT, Open/Close on Rise —E posed Dial On 12010240VAC 5%in 2%in 3%in Emerson 1A16-51 31743 
Exposed Dial On-Off 24t0277V AC 5 еіп 21%6іп 2%in Johnson Controls T22AAA-1C  20XJ77 
Exposed Dial Оп-ОН-Ғап 12010 240VAC 5%cin 2'%ein 2%іп Johnson Controls T22CBC-1C 20Х/78 
Exposed Dial On 24to 277V AC 4 Ag in 3 in 2%in Johnson Controls T26A-15C 20Х/83 
Exposed Dia On 120to240VAC 4%in 4%in 2%in Emerson 152-9 2E369 
Concealed Dial On 12010 2407АС 4%іп 4 іп 2%in Emerson 152-10 2Е477 2E832 
SPST. Open on Rise Exposed Dia On 12010277/ АС 4%віп 2%in {sin Honeywell Home 149841778 —2E831 
"Ур Exposed Dial On 24 to 277V AC 5in 3in 3in Johnson Controls T26A-14C 36Р596 
Exposed Dial In 120 to 277V ДЕ 4%in 2%in 2%in Honeywell Home Т4398А1021 46752 
Exposed Dial n 120t0277V AC 4'^in 2%in 1%in Emerson 1465-641 4Е036 
Exposed Dia On-Off 120t0277V AC 4%in 2%in 1%in Dayton 4PU49C 4PU49 
Exposed Dial On-Off 120t0277V AC 4%in 2%in Tin Perfectsense PS801 53EA92 
е — няс Exposed Dia On 120t0277V AC. 41/6іп 2 sin Tin Prot laq T501ML2 60Ғ043 
leat or Cool, Stages: 1 
" Exposed Dial — Cool-Heat-Off 4%¥%in 2%in 1%in Columbus Electric ETD9STGS — 2E158 
SPDT, Open/Close on Rise Exposed Dial Cool-Heat-Off 010277VAC — 5in Зіл Зіп Johnson Controls T22SFB-1C  36P594 
Heat and Cool, Stages: 1H/1C 
Exposed Dial Auto 120t0240VAC 5Увіп 3%in 1%in Honeywell 16051A1016 2Е517 
Exposed Dial Auto 24 to 277V AS 5in 3in 3in Јоһпѕоп Controls 12551 50 36Р597 
Exposed Dia Auto 24 to 277V А 5in 3in 3in ^ Johnson Controls 1265-22 36P598 
SPDT, Open/Close on Rise _ Exposed Dial Auto 2410277V AC — 5in 3in 3in Johnson Controls ^ T26T-3C 36Р599 
E Ша. Auto 120102400АС 3%іп 5%in 3%in Siemens 134-1084 — 40PN31 
е — ware osed Dia Auto 120t0277V АС 4Увіп 2 sin 1 Mein Honeywell T651A3018 — 4NE56 
leat and Cool, Stages: 
SPDT, Open/Close on Rise — Exposed Dia Auto 120t0277V AC — біп 3in 3in Јоһпѕоп Controls —T25A-1C 36Р595 2Е158 36P594 


* Double pole disconnect with Off position that mechanically breaks both sides of line. 


Dayton} 
Columbus Electric 


Analog Attic Fan Thermostats 


These nonprogrammable thermostats control the flow of cool air intake and hot air exhaust of 
single-stage attic fans, regulating the temperature of a building's upper levels and attic spaces. 


10N203 


Control Temperature Mfr. Item 
Type Control Range Voltage H Ww D Brand Model No. 
Adjustable Screw — 60? to 120°F 120V AC 4%in 6 %in 1 ein Dayton 101203 10М203 
xposed Dial 80° їо 130°Е — 120t0240VAC 4%cin 2 win  172in Columbus Electric 1A22-7 2Е340 
Honeywell & 
Home EMERSON. 
= ІЗ 
Nonprogrammable Digital 196237 2NKWs 
Line-Voltage Thermostats 
Used for the basic control of heating systems in с 
residential and commercial applications. — , 
Control Temperature Mfr. Item 
Switch Type/Action Type Control Range Voltage H W D Key Features Brand Model No. 
SPST. Open on Rise Push Button 41° to 86°F 240V AC 4176іп 4 %in 1%in Метогу is Stored During a Power Outage Honeywell Home RLV3150A1004/E 196737 
„Ур Slide Switch 45° to 90°F 120V AC Біп 4% біп  1in Soundproofed for Quiet Operation Emerson 1E65-144 2NKW5 
ОРТ, Open оп Rise Ривһ Button 32° to 122°F 208VAC 4 %in 2% in 7 in Soundproofed for Quiet Operation Honeywell Home — TL7235A1003 6WY23 


Honeywell 
Home 


Ez 


Programmable Line-Voltage Thermostats 


= Standard Programming: 7-Day AY 
= Wireless Programming: 5-2, 7-Day еее 
Standard models control the temperature of electric baseboard 9 e 


and fan-forced heaters. Wireless models wirelessly interact with 


heating systems and can be relocated without opening walls and - ” 
running new wires. 1UHG4 349TG9 279A64 
Temperature Mfr. Item 
Switch Type/Action Control Range Voltage Key Features H w D Brand Model No. 
Standard Programmable Thermostats К Е 
DPST, Open on Rise — 40? to 86°F 208 V AC Soundproofed for Quiet Operation hin 294in їзїп X Honeywell Home TL8230A1003 6WY24 
SPDT, Open on Rise 40210 86°F 240 V AC Battery Free Backup, Early Start Function 4%in 2 Yin “іп Honeywell Home TH115-A-240D-B/U — 349TJ2 
41^ to 95°F 120 V AC 4Win Зуп Yin ayton 1UHG4 1UHG4 
SD 40° to 86°F 120 V AC д еу Free Backup. Early S TI 5 4%in 2 1%6іп іп Honeywell Home — TH115-A-120S/U 349NX3 
PST, Open on Rise o o way/Economy Mode, Battery Free Backup, Early Start, A 1 | 
32° to 86°F 208 V AC, 240 V АС Large/Easy-Read, Quiet Operation, Temporary Override 4%in 2%іп 7&in Honeywell Home — TL8130A1005/U 349TG9 
40° to 86°F 240 V AC Battery Free Backup, Early Start Function 4%in 2%в6іп іп Honeywell Home  TH115-A-240S-B/U 3497Ј3 
Wireless Thermostat 
SPST, Open on Rise 41° їо 86°Е — 100 V AC, 240 V AC Plain Language Interface, Precise Temperature Control 2%in 2%in 1%іп Honeywell Home — YTL9160AR1000 279A64 
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% hi py 
i ^ mi j раугоп јоһпѕоп Mi " 
а a ; ^ Controls Columbus Electric L U X 
a е = f A—— = 
48GP69 112436 3 | au Plug-In Line-Voltage Thermostats 
) 
= е | These thermostats plug into a wall outlet, and include а piggyback outlet 
15F626 53CV88 that allows users to directly plug in portable heating or cooling equipment. 
Temp. 
Display Electrical Control Temperature Sensor Mfr. Item 
Type | Switch Type/Action — Enclosure Rating/Material —— Connection Type Range Differential Type H w D Brand Model No. 
Freeze Protection Thermostats for Portable Heaters 
No Display SPDT, Open on Rise Not Rated, PVC Receptacle Mount — 35? to 45°F 10°F Bi-Metal 1964" Зв" 1%" Dayton 48GP69 486Р69 
Nonprogrammable Thermostats for Portable Cooling Equipment 
Analog SPST. Close on Rise NEMA 1, Steel Corded 20° to 80°F 3.5°F Remote Bulb Johnson Controls AT9AAT-2C 41W949 
9 Ш Not Rated, Steel Corded -10° to 1004: 6° їо 8°Е Bi-Metal 55 2W 2' Columbus Electric KTO-121B 112436 
Nonprogrammahle Thermostats for Portable Heaters 
NEMA 1, Steel Corded 35° to 95°F 3°F Hydraulic Air Coil 4%" 2%'  2W" Dayton 2NNR8 2ММН8 
Analog NEMA 1, Stainless Steel Corded 35° to 95°F 3°F Hydraulic Air бой 417 2%" 27%" Dayton 2NNTS 2NNTS 
SPST, Open on Rise NEMA 1, Steel Corded 35° to 95°F 3.5°F Hydraulic Air Coil 514" 2346" 2%6 Johnson Controls A19BAG-1E 2Е535 
Digital Not Rated, PVC Receptacle Mount — 40° to 95°F TE Thermistor 5W 2A 29 Dayton 1UHG6 X 1UHG6 
9 Not Rated, PVC Receptacle Mount — 5? to 35°C ТЕ Thermistor 50" 2W 2% Dayton 15F626 15Ғ626 
Programmable Thermostats for Portable Heaters & Window A/C 
Digital SPST, Open on Rise Not Rated, Plastic Receptacle Mount — 45° to 90°F TF Thermistor 2% 5W' 1% LUX PSP300 530/88 


ГЕ Honeywell ЖИ ғ h Pi 
PECO Honeywell Home [rd] EMERSON. von 2) 


АМ ASTRONICS COMPANY 


Fan Coil Unit Thermostats 
Low-Voltage models are for use with whole-building ^ 3RCK7, 3RCK8, 3RCK9, and 278Y50 feature high/low-temp. 


HVAC systems and typically run on 24VAC. limits and energy-saving mode with selectable heating or 
Line-Voltage are for HVAC systems that require direct Cooling setback points. 
electrical power and typically run on 120V or 240V. 278Y50 is prewired to ease installation. 
2NCA6 and 2NCA7 provide partial or full keypad lockout. 
Thermostat 
No.of Control Switch System Overall Overall Overall Mfr. Item 
Stages Pipes Range Type Settings Voltage Height Width Depth Brand Model No. 
Low Voltage 
Analog 
iHAC 2or4 50°to 90°F - Cool-Heat-0' 24V 2"Jsin 4%in Тіп Peco TA167-007  6FFX7 
Digital Nonprogrammable 
1HAC 20r4 50*to90*F (5) SPST Auto-Cool-Heat-Off 24V 31%віп 5 %ein 1 іп Honeywell TB8575A1000/U 3RCK9 
Programmable " 
ц о o Auto-Cool-Emergenc\ i A in Honeywell 
2H/1C 2or4 50°to90°F — cde, ey 24V Зит біп 1%in "VW" TB7100A1000/U 278Y50 
Line Voltage 
Analog 
— 1 40%10909Ғ SPDT On-Off 120V AC = = — Dayton TUHES 1UHE3 
(НІС 1 36%0909Ғ SPD Cool-Heat-Off 120 to 277V AC 4%їп 4%in 2%in Emerson 1A11-2 18172 * 


Digital Nonprogrammable 
1H/IC BERE 

20r4 50° to 90°F 
Line/Low Voltage 
Analog 


4) SPST Auto-Cool-Heat-Off 120/240V AC 31%s6in 5%ein 1 іп Honeywell TB6575B1000/U 3RCK8 
5) SPST Auto-Cool-Heat-Off 120/240V AC 31%віп 5 Mein 1Y6in Honeywell ТВ6575А1000/0 3RCK7 


1 40°to 90°F SPD Cool-Heat-Off 24 to 277V AC 5in Зіп Зіп onnon Т465АА-1 0 — 36P601 
ІНІС — 1 50910 90°F SPD On-Off 24 to 277V AC 4%п 2%in {sin Peco TB155-046 4М/Ү97 
4  B0*io90*F SPD Cool-Heat-Off 24 to 277V AC 4%in 276in isin Peco TA155-046 — 4MY96 


Digital Nonprogrammahle 
20r4 50°to90°F - Auto-Cool-Heat-Off 24 or 110to277VAC 4%іп 51У6іп 1%in Peco TB170-001 — 2NCA7 


" ІНІС 1 40° 10 90°Е SPD Cool-Heat-Off 2410277V AC — 4 Hein 476in 2 1%віп ШШЕ TA6SDA-1C —20XJ84 
20r4 50°to 90°F -- Auto-Cool-Heat-Off 240r110t0277V АС 43$in 5 %ein 1%in Peco TA170-001 2МСАб 
Programmable 
2HAC 20г4 50°to 90°F — ip ei 240r11010277V AC. 496in 51%6іп 1%in Peco TA180-001 — 6FFX4 
Recesso n 
uitePro Wall Plate Adapter, Direct Mount On Junction Box, For Use With Mfr. No. 7 
TB6575A1000/U, TB6575B1000/U, ТВ8575А1000/0, TB7100A1000/U Honeywell 50033847-001/0 3RCL1 
2NCA6 * 125VA pilot duty contacts. 
Honeywell ЕРЕ ғ 
Thermostat Remote Sensors Home «#РЕСО emerson. Honeywell 
= Indoor use only Allow thermostats to monitor temperatures and other conditions in spaces 
= Occupancy Sensor 2NCC2 has a coverage away from where the thermostat is installed. 3RCP6 is for use when using 
angle of 110°, 4000 sq. ft. coverage multiple sensors to help maintain more even heating and cooling. 
= Occupancy Sensor 2NCC3 has a coverage 
angle of 360°, 3000 sq. ft. coverage 
Temperature Mounting Electrical Mfr. Item 
Application Compatible Brand and Series Range Type Connection Type Includes Brand Model No. 
Multi-Function Sensors 
Humidity,  RedLink Enabled Thermostats o о (2) AAA Batteries, Honeywell 
Temperature And Accessories 0° to 120°F Surface Mount Battery Mounting Hardware Home C7189R1004 122045 
Occupancy Sensors 
Motion PECO -4° to 100°F Surface Mount Hardwired = Peco SB200-001 — 2NCC2 
Honeywell Motion PECO -4° to 100°F Surface Mount Hardwired — Peco $A200-001 2МСС3 
Temperature Sensors ye бв 
Humidity,  VisionPRO® and VisionPRO® o o ; 4 А Honeywell 
cT Temperature IAQ Series Thermostats 45° to 88°F Surface Mount Hardwired Plastic Housing Home C7189U1005 6WY16 
Temperature LEM тшт 99°F Surface Mount Hardwired Mounting Hardware Emerson F145-1328 ЗМҮ18 
Temperature Honeywell 45° to 99°F Junction Box Hardwired Cover, Subbase Honeywell TR21 3RCP5 
Temperature Honeywell 45° to 99°F Junction Box Hardwired Cover, Subbase Honeywell TR21-A 3RCP6 
3024 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Thermostat Accessories & Humidity Controls 


ALL 
Thermostat Guards onson 20 нолеме vex 
Controls Home —-— сн N 
Thermostat 
Cover Guard Base Guard Inside Inside Inside Outside Outside Outside Mfr. пат 
Туре Cover Color Type Construction H w D H w D Brand Model 20RG68 
Aluminum Cage Thermostat Guards = 
Snap-On Silver Solid Base Single Wall 6%cin 3%in 2%sin 6%in 49Увіп 2 /4sin Johnson Controls GRD10A-601 20RG68 [ 
Plastic Thermostat Guards with Lock & Key 1 f 
Hinged Clear Ring Base Single Wa 5%in 7^in 2%in 5%in 754in 2%in Prot laq T150 45KF09 і 
Ѕпар-Оп Clear Ring Base, Solid Base Single Wall 6 еіп —4in 3 іп 8in Sin 3% in 2E379 2E379 In 
Snap-On Clear Ring Base, Solid Base біп е Wall 6 еіп 5 еіп 2%in 7%sin 6%sin Зіп — 2E430 2E430 | 
Snap-On Clear Ring Base, Solid Base Single Wall 8 "еіп 5 еіп 3%in 9!Yein 6%sin 3% іп = 2E706 2E706 | 
Snap-On Clear Ring Base, Solid Base — Single Wal Тіп 417/6іп 2%in 8%in 5'Увїп 2Фіп — 2E999 2E999 T 
Snap-On Clear Ring Base, Solid Base — Single Wall 4%c6in 4%in 2%in 5%sin 5 еіп 2%in — 3TZ57 31757 
Snap-On Clear Ring Base, Solid Base Double Wall 8%in 5%in Зіп 9%in 7%in 3%in 4E649 4E649 58PH96 
Snap-On Clear Ring Base Single Wall 4 еіп 47віп 2/4in 5%in 5%in 2%in Honeywell Home CG510A1019/N 58PH96 
Snap-On Clear Ring Base Single Wal 5%in Вип 2%in 7Y4in 9%in 3%in Honeywell Home С6512А1009/С 58PH98 
Snap-On Off-White Ring Base, Solid Base Double Wall 4%cin 4%cin 2Ййіп 5%in 5%in 2%іп — 4E644 4E644 ^ 
Snap-On Off-White — Ring Base, Solid Base Double Wall 4 %cin 4%cin 2 йіп 5%in 5%in 2%іп — 4E645 4E645 
Snap-On _Off-White Ring Base, Solid Base Double Wall 6 Yin 5 віп 2%in 7%sin 6%sin  3in = 4E647 4E647 
Snap-On Off-White Ring Base, Solid Base Double Wall 836in 5%in  3in grin 79736€in 39 in — 4E650 4E650 = 
Stainless Steel Thermostat Guards with Lock & Key m == 
Hinged Silver Ring Base, Solid Base — Single Wa 8%in 6%in 3in  9Yein 7 Йіп Q3Ysein = 13J044 13J044 сей 
Hinged Silver Ring Base, Solid Base біп е Wall 4%п 5 Yin 2%in 5S%ein 5'Увїп 2'Vein = 13.04:  13J045 
Hinged Silver Ring Base Single Wall 7%in 5!/ein 3%in 87ein бип 3З тіп — 13J046 13J046 3J044 
Steel (БАЕ Thermostat Guards я . І Е ; . В 
Ѕпар-Оп Silver No Base Single Wall 6%cin 3%in 2%cin 6%in 4Увіп 21/віп Johnson Controls —XGRD10-IR 208667 
Steel Thermostat Guards with Lock & Key В 
Hinged Beige Ring Base, Solid Base — Single Wa 8%in 6%in 3in  9*ein 74in 3»sein — 13J040 13J040 
Hinged Beige Ring Base, Solid Base — Single Wal Ahin 5Ййіп 2%in 536іп 5 in 2 in = 13J041 13J041 
Hinged Beige Ring Base, Solid Base — Single Wa Tin 5 еіп 3%іп Gin Gwin 31/віп = 13J043 13J043 
Hinged Off-White ^ Ring Base, Solid Base Single Wall 8%п 6%in 3і Q9%ein 7534in 3 %ein = 130048 13J048 
Hinged Off-White Ring Base Single Wal тіп 51/6іп 3%in 87вп 6%in 3'Vein — 13J050 13J050 
Hinged Off-White ^ Ring Base, Solid Base — Single Wal Тіп 5 %ein 3%in 87in 6 “in 3™sin = 13J051 13J051 
Snap-On Beige Ring Base Single Wal 4%in 6%in 3%in 8 %cin біп 3% in Emerson F29-0222 48ЕХ11 13J040 
Thermostat Wall Cover Plates — 
Additional cover plates can be found on Grainger.com; search for "wall cover plates". Home 
Mounting Mfr. Item 
Compatible Brand and Series Color/Material Direction/Shape Overall HxW Brand Model No. 
, IPRO 7000 чо 1 Е PRO 5000 and White, Plastic Horizontal or Vertical 51^ inx7 ^in Рго1 laq T119 45KF10 
‘commercial eries, Focus 5000 an А ; ; ; " 
6000 Series, PRO 1000, 2000, 3000, and 4000 Series White, Plastic Horizontal 6 in x 8 %e in Honeywell Home 50002883-001 6WY14 
FocusPRO TH5110 Series White, Plastic Horizontal 4*94sinx5 v^ in Honeywell Home — 50001137-001 4YE44 45KF10 
VisionPRO 8000 Series White, Plastic Horizontal 5i inx7 іп Honeywell Home 32003796-001 6WY15 
Thermostat Mounting Kits fo. nmm 
EMERSON. Controls 
Compatible Grainger Mfr. Item 
Accessory Type Compatible Brand and Series Part No. Includes Brand Model No. 
Subbase White-Rodgers 1410-651, 1416-51 2Е734, 31743 Mounting Hardware Emerson 529-21 2Е735 
Temperature Sensor А 20Х679, 36P610, Wallplate Adaptor; Johnson 3 Т 
Duct Mount Plate Johnson Controls TE 6001 Series 36P611, 58YJ79 Mounting Hardware — Controls ТЕ-6001-1 36Р612 
Temperature Sensor А 20XG79, 36P610, Wallplate Adaptor; Јоһпѕоп 7 " 
Outside Air Housing Johnson Controls TE 6001 Series 36P611, 58YJ79 Mounting Hardware — Controls ТЕ-6001-2 36Р613 
Temperature Sensor А 20XG79, 36P610, Wallplate Adaptor; Johnson тр. F 
Wall Mount Plate Johnson Controls T4000 Series  ‘36p611,58YJ79 Mounting Hardware Controls 1Е 1800-9600 36P609 
Temperature Sensor А 20XG79, 36P610, Wallplate Adaptor; ^ Johnson т p 
al Mount Pate Johnson Controls TE 6001 Series 36Рб11, 58/79 Mounting Hardware Controls TE-6001-4 — 36P615 
emperature Sensor ; 79, А allplate Adaptor; Johnson manne 
Well Mounting Kit Johnson Controls TE 6001 Series 36P611, 58YJ79 Mounting Hardware — Controls TE6001-3  36P614 
H н 1 J) 
oneywell |0] johnson 20 493282 122040 › 
Ногпе Controls а | EN 
Thermostat Connectivity Accessories . х v e з51Ү97 
E ci - v 437T13 
Compatible Compatible Grainger Mfr. Item 
Function Key Features Brand and Series Part No Brand Model No. 
C-Wire Adapters 
C-Wire Adapter Acts as a Splitter RedLINK 8000 series — Honeywell Home — THP9045A1098/U 493782 
Equipment Interface Modules 
Control 4H/2C stages in a heat pump system Prestige, RedLINK, un 
or 3H/2C in a conventional system | Four Sensor Inputs VisionPRO Honeywell Home YTHM5421R1010/U 122040 
Electrical Heat Equipment Interface Module | "aimanguage interlace, Precise Temperature Econnect  117DW7, 144010, 279A64 Honeywell Home — TLM1110R1000 14A011 
Control aioe edie PUR al LED, Quick-Connect Terminal Blocks FocusPRO 3RCL7, 3RCL8 Honeywell Home | THM5320R1000 3RCNQ 
C-Wire Adapter Communicates with Wireless Outdoor Sensor RedLINK, TrueZONE 3RCL7, 3RCL8 Honeywell Home ТНІМ400081000 —3RCP1 
Wireless Control for Zoning Damper ШЫЛЫ ШАРДЫҢ Bed ensis ountS Prot IAQ 45KE78, 45KF02 Prot laq Z260W _ 45KF03 
Internet Gateways 
— 3 ft Cat 5 Cable, 5V DC,1000mA Plug in Power Adapter RedLINK 3RCP1 Honeywell Home — THM6000R7001/U 437T13 
Wi-Fi Cards 
DE ivi Configurable Alerts, Multi-Lingual Display Johnson Controls = T 
Wi-Fi key for Remote Connectivity Options, Password Protection Capability T8000 Series Johnson Controls ACC-WIFI 35LY97 
Provide user-set dew point control of humidification, Honeywell fantech Jehnson jj, RITTAL s 
dehumidification, or ventilation equipment. Home | Controls — 
Adjustable Mfr. Item а 
Description Voltage Mounting Range Height Width Depth Brand Model No. 
"m 24/120/240 V AC Wall 20 to 80% RH | 494 in 3 in 2%in Honeywell Home | H46C1166 — 2E574 15W825 
Dehumidifier Controller 24VAC Wall or Return Duct 2010 80% RH 2 %in  4in 5 in Honeywell Home H8908DSPST 3CHK4 
Dehumidistat, Contact 
Rating 7.5, SPST, Rotary Dial 120 V AC Standard Gang Box 20 - 80% RH — = — Fantech FH 20 15W825 
Humidifier Controller 24 V AC Wall or Return Duct 101060% RH З йіп 5 иіп 2%іп Honeywell Home H8908ASPST 3CHL6 | 
Humidistat 120/240 V АС Standard Outlet Вох 10% to 90% RH 4%іп 2%in іп Johnson Controls W42AA-1C  20XJ24 
120/240 V AC Vertical or Horizontal 0% to 70% RH 434 in 3in 3in Johnson Controls W43A-14C  20XJ25 =’ 
КЕСНИ 24-230 V AC DIN Rail 5010 100% RH 2%in жіп 2%in Rittal 3118000  6YDK6 SON ISA 
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Remote-Bulb Sensor Temperature Controls 
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Remote Bulb Controls 

Have a capillary tube and sensor that 4E912 and 4E919—Used with room 
monitor and regulate the temperature air conditioners, packaged terminal air 
of the ambient air at a distance away conditioners, and heat pumps. 


from the control. 2KGR3—Has gas-filled bulb and 
1RC43 and 2E399— Temperature electroplated copper capillary tube. For 
dial is graduated in both °F and °C. large coils where air stratification could 
2E399 has bimetallic sensor. cause localized freezing. 


2NNT3 and 2NNT4—Have stainless 
Steel housing and capillary compo- 


38Y076 40PN32 


4MY93—Has corrosion-resistant 
stainless capillary and sensor for agri- 


nents for corrosive environments. cultural applications. 4E912 
Switch Switch Temperature Temperature Bulb Bulb Capillary Encl. Voltage 
Type Action Control Range Differential Length Diameter Length Material Range 
Defrost Duration & Fan Delay Sinale-Stage Controls 
SPDT Open/Close on Rise 85° to 85° 4°F Зип “Yin 72in Steel 24 to 277VAC 
Freeze Protection Indoor Sinule-Stage -— 
DPS о 55?F 5°F 20 ft YA in 20 ft Steel 120 to 277VAC 
SPD Open/Close on Rise 35° о 45°F 12°F 20 ft Vain 48 in Steel 120 to 240VAC 
ER OREL НОЙ БЕ ЙРЫ 
p А ° to 45° | 4 in in teel to 
SPST Close on Rise —35eto45F 49°F 0ft Мп  48in Steel 24 10 277 VAC 
Freeze Protection Weatherproof Single-Stage Controls 
SPS Open on Rise 40?F ЫЗ Зіп Yin 30 in Plastic 125,250 to 480VAC 
Hazardous Location Single-Stage Controls 
DPD na to MICE 27 gr 4 А іп Й in EN Aluminum 120 to 277VAC 
; ° to 150° id 2 in ^ in к= 
sppr Open/Close on Rise “199° to 250°F — Gv 2 hin Ип — 10f = 
40° їо 110°Е — 2*to4?F 4%іп ain 5in Aluminum 
High-Range Indoor Single-Stage Controls 
SPDT Open/Close on Rise 100? to 240°F 6°F 3%in Фіп 72 in Steel 120 to 277VAC 
SPST Open on Rise 200° to 550°F 10°F 6in YA in 96 in Steel 120 to 277VAC 
Indoor Single-Stage Controls 
-30° to 90^F 4,5%10400Ғ 5 %in іп 96 in Steel 120 to 240VAC 
0° to 120°F 3°F Sin YA in 60 in Plastic 24 to 600VAC 
-30° to 90°F 3'F 5 in Yin 96 in Steel 24 to 600VAC 
-30° to 90°F 3°F 5 in TA in 96in Stainless Steel 2410 600VAC 
-30° to 90^F — 3*to 12^F  5in А in 96 in zm 2410 500/10 
А 25° to 225°F 3.5°F 3in іп 120 іп tee 24 to 277VN 
SPDT Open/Close on Rise - “30-10 {00°F 3515 12°F  4in Yin 9біп Stee 120 to 277VAC 
-30° to 100°F — 3*to 12°F 4in Win 20 ft Steel 120 to 277VAC 
509101309:  3.5?to 14°F 5іп Yin 96 in Steel 120 to 277VAC 
-30° to 100°F 3°F 3in Yo in 24 in Steel 120 to 277VAC 
0° to 100°F 3°to10°F 4lA4in vin 20 ft Steel 120 to 277VAC 
0° to 100°F 3°to 10°F 4%in їп 20 ft Steel 120 to 277VAC 
-30° to 90°F  3.5?to 40°F 5%in їп 60 in Steel 120 to 240VAC 
-30° to 90°F 3°F Sin YA in 60 in Steel 24 to 600VAC 
-30° to 90°F 3°F 5 in 3A in 60in Stainless Steel 2410 600VAC 
Close on Rise  — 30.10 50°F 25° 2%п Yin 72in Stee 24 to 277VAC 
SPST -30° to 1000: 3*to 12°F 4in vein 72in Steel 120 to 277VAC 
-30° to 100°F 3° їо 12°F 5 in Yo in 72 іп Steel 120 to 277VAC 
-30° to 100?F ManualReset 4іп Vin 72 in Steel 24 to 277VAC 
-30° to 100?F Manual Reset__4 in Yo in 120 in Steel 24 to 277VAC 
Open on Rise 50*to200"F — 6*to24F 2 in in 120 in Steel 120 to 277VAC 
100° їо 240°F Manual Reset 3%in Фіп 72in Steel 24 to 277VAC 
Indoor Two-Stage Controls 
30° to 110?F 3.57/27to 7°F 12ft Ип 72in Steel 24 to 277VAC 
-30° to 100°Е_ 5°/2° їо 7?F 96 іп Yin 96 in Steel 24 to 277VAC 
SPDT Open/Close on Rise 40^ to 90°F  3.57/2^ to 7°Е 72 in Ў in 72 in Steel 24 to 277VAC 
20° to 80°F 2922079: 72in YA in 72 іп Steel 24 to 277VAC 
20° to 80°F 2° to 7°F — win 72 іп Steel 24 to 277VAC 
Rainproof Singlesstaye Controls 
SPDT Open/Close on Rise 0° to 150°F 5°F 2%in in 120 in Steel 120 to 277VAC 
EE 60° to 98°F 3°F 9 38 36 S 120 to 277VAC 
B ; ° to 98° іп біп іп tee to 
SPDT Open/Close on Rise —gqeto 10°F — 35r 8 %sin %п 2611 Stee 12010 277VAC 
mm— 100° to 240?F — 6?F to 24°F S 24 to 277VAC 
D А ° to д °F to 24? — — — teel to 
SPDT Open/Close on Rise - 30eto 80°F бео Stee 2410 277VAC 
Single-Stage Controls with Remote-Bulb Sensor 
SPDT Open/Close on Rise 100° to 240°F 6°F to 24°F -- = 8 ft Steel 24 to 277VAC 
Two-Circuit Indoor Sianle-Siage. Controls 
Close on Rise 15? to 55°F 5°F 20 ft YA in 20 ft Steel 120 to 600VAC 
15? to 55°F 5°F 20 ft Yin 20 ft Steel 120 to 600VAC 
sps 35° to 80°F 3° to 30°F 3 in ^ in 72 іп Зва 120 to Борас 
Р. А 15° to 55°F РАЯ 20 ft Жіп 20 ft tee 24 to 240VA\ 
Open/Close on Rise —15e ts 55°F 5°F 20f ип 20% Steel 120 to 600VAC 
35? to 80°F 6°F 3in Win 72 іп Steel 120 to 600VAC 
100° to 170°F 8°F 10 in Yin 72 іп Steel 120 to 600VAC 
Weatherproof Single-Stage Controls 
DPS Close on Rise 25° to 90°F 4° to 25°F біп Жіп 72 in Steel 120 to 600VAC 
SPD Open on Rise 0° to 120°F 3°F 2%in ‘in 60 in Plastic 24, 120 to 277VAC 
Description 
Accessory 


Replacement Thermostat Knob 
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6GVX9 2NNR5 


1RC43 


2KGR3 4MY93 
Contact Rating 
Resistive 
Inductive Amps Amps Mfr. Item 
€ 12010 @240V QG240V (A) Brand Model No. 
16А 8A 8A Johnson Controls A197BC-2C 38Ү076 
бА, 16А ЗА, ВА бА, 8A Siemens 134-1504  40PN32 
16А ЗА, ВА 8A Siemens 134-1510 40РМ33 
16А ЗА, ВА 8A Siemens 134-1511 40PN34 
16А 8A 8A Johnson Controls A11A-1C 38Ү046 
16A 8A 8A Johnson Controls A11B-1C 38Ү047 
— — 22A Raychem AMC-F5 45ВК48 
13.8A 10A 22А Columbus Electric —HLT-2-G — 6GVX9 
— — 22А Репп A19AUC-3C 61TM20 
— = 22А Репп AT9AUC-4C 61ТМ21 
= = = Columbus Electric НІТ-1 61LA04 
16А 8А 22А Johnson Controls AT9AAC-9C 38Ү049 
16A 8A 22A Johnson Controls А19ААВ-100 38Y048 
ТДА 37À 20А Emerson 1687-9 2E399 
16A 8A 22A Dayton 2NNR6 2NNR6 
16A 8A 22A Dayton 2NNR7 2ММВ7 
16А 8А 22А Dayton 2NNT3 2NNT3 
16А 8A 22A Dayton 6EDY7 GEDY7 
6A 3A 10А Johnson Controls AT9AAF-12C 38Ү051 
16A 8A 22A Johnson Controls AT9ABC-24C 38Y058 
16А 8А 22А Johnson Controls AT9ABC-36C 38Ү059 
16А 8A 22А Johnson Controls AT9ABC-4C 38Ү062 
16А 8А 22А Johnson Controls AT9AGC-77C 38Ү066 
8A 5A = Honeywell 767541565 278Y81 
8A 5A = Honeywell T678A1015 278Y80 
16A 8A 22A Emerson 1609-1011 1RC43 
16A 8A 22A Dayton 2NNR5 2NNR5 
16А 8A 22A Dayton 2NNT4 2NNT4 
6A 3A 10A Johnson Controls A19AAD-5C 38Ү050 
16А 8A 22A Johnson Controls AT9ABA-40C 38Ү052 
16A 8A 22А Johnson Controls AT9ABA-45C 38Ү054 
16А 8A 8A Johnson Controls AT9ACA-14C 38Ү063 
16А 8А 8А Johnson Controls AT9ACA-15C 38Y064 
16А 8А 22А Johnson Controls AT9ABB-2C 38Ү055 
16A 8A 8A Johnson Controls A19ADB-1C 38Ү065 
16A 8A 8A Johnson Controls A28AA-28C 38Ү078 
16А 8А 8А Johnson Controls A28AA-29C 38Ү079 
16А 8A 8A Johnson Controls A28AA-36C 38Ү080 
6A 3A 8A Johnson Controls А28А/-46 — 20XJ45 
6A 3A 8A Johnson Controls A28GA-23C 20XJ46 
16А 8A 8A Johnson Controls AT9ANC-1C 38Ү068 
20А 20А — Ranco C12-5010 4Е912 
20A 20A — Ranco C17-100 4Е919 
10A 6A = Johnson Controls AT9ABC-11C 38Ү056 
16А 8А 22A Johnson Controls AT9ABC-39C 38Y061 
10A 6A = Johnson Controls A19ABC-12C 38Ү057 
6A,16A ЗА, ВА ЗА, 8А Johnson Controls A70BA-18C 38Y107 
6А, 16А ЗА, ВА бА 8А Johnson Controls A70GA-1C  38Y108 
6А, 16А ЗА, ВА бА 8А Јоһпѕоп Controls A70GA-2C  38Y109 
16А 8A бА, 8А Johnson Controls A70HA-14C 2КӨВЗ 
бА, 16А ЗА, ВА бА, 8А Johnson Controls A70HA-1C  38Y110 
бА, 16А ЗА, ВА бА 8А Јоһпѕоп Controls A70HA-2C  38Y111 
6А, 16А ЗА, ВА бА 8А Јоһпѕоп Controls A70KA-1C  38Y112 
24А 15А, 24А 24А Johnson Controls А72АЕ-1С 38Ү113 
16А 12А 25А Ресо TRF115-005 4МҮ93 
Нет 
Brand No. 
Dayton 6EDZ2 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Temperature Controls 
A 
4—27 
35LY79 278Y45 44R204 г 
р 
Johnson Jj 
Controls / 
.- 44 
Honeywell 
E . No.of No.of FullLoad Full Load 
N ИН Switch Voltage Control Relay Relay Amps@ Amps@ Encl. Mfr. Item 
EMERSON = с Description Type Range Range Inputs Outputs 120VAC  240VAC Туре Model No. 
ohnson Controls - A421 
RBANCO Temp. Control, 6% ft Sensor Lead SPDT 120/240/ AC -40°to 212°F 1 1 16A 8A  NEMAi  A421ABC-02C 351У75 
emp. Control, 934 ft Sensor Lead SPDT 120/240/ AC -40^to212^F 1 1 16A 8A  NEMAi  A421ABC-03C  35LY76 
Raychem: Temp. Control, 13 ft Sensor Lead SPDT 120/240VAC -40°to 212°F 1 1 16А 8A NEMAT  A421ABC-04C — 351Ү77 
yi emp. Control, 19% ft Sensor Lead SPDT 120/240/ AC -40°to212°F 1 1 16A 8A  NEMAi  A421ABC-06C  35LY78 
Defrost Control, 6% ftSensorLead SPDT 120/240/ АС -40° їо 212°%Е 1 1 16А 8A NEMAT  A421ABD-02C  35LY80 
Electronic Temp. Control, ie " SPDT 120/240/ AC -40*to212^F 1 1 16A 8A МЕМА1  A421ABG-02C 351У81 
Cycle Timer, 6% ft Sensor Lead SPDT  120/240VAC -40%10 2109 1 1 16A 8A  NEMAi  AA21ABT-O2C —35LY79 
Tem erature emp. Control, 9% in Sensor Lead SPDT 120/240/ AC -40^t0212^F 1 1 16A 8A  NEMA4X А421ЛЕС-010 —35LY83 
p emp. Control, 6% ft Sensor Lead SPDT 120/240/ AC -40^t0212^F 1 1 16A 8A  NEMA4X А421ЛЕС-026 351Ү84 
Defrost Control, 9% in Sensor Lead SPDT 120/240/ AC -40^to212^F 1 1 16A 8A  NEMA4X А421ЛЕП-010 —35LY86 
Controls Cycle Timer, 9% in Sensor Lead SPDT 120/240У AC -40%10 2109 1 1 16A 8A  NEMA4X А421ДЕТ-010 351У85 
гра emp. Control, 672 ft Sensor Lead ӘРІ 24V AC -40^10212^F 1 1 16A 8A  NEMAi  AJ21GBF-02C  35LY82 
1 Digital display emp. Control, 9% іп Sensor Lead — SPD 24V AC -40° їо 212°F 1 1 16A ЗА МЕМА4Х А4216ЕҒ-010 351Ү88 
к emp. Соп rol, Б? [ары lead SPD 2AVAC — -40^10212^F 1 1 16A 8A МЕМА4Х А4210ЕҒ-020 351У89 
—, ohnson Controls - System 350" 
Johnson Controls : el emp. Contro SPD 20/30V АС -30^to212^F 1 1 98A — 49A  NEMAi A350AA-iC 36Р544 
Series controls are single- emp. Contro SPD 20/30V AC — 90^t0250^F 1 1 98A 4.9A NEMAT A350AA-2C 36Р545 
sage secon temperate | de ай m Е ЕЕЕ Е Е m 
f emp. Contro = -30° to 130° = = Б 
controls with SPDT output relay. — Temp. Gon ro spor 203 AC 90° to 250°F — 1 1 = -- NEMAT 43508-26 36P547 
just- emp. Contro PD 20/30V АС -30°to 212°F 1 1 — — NEMAT А35085-1 36P548 
The controls feature an adjust emp. Display Module NEMA 1 ОЗБОАА-1С 36P576 
y 
able backlit LCD for viewing Humidity isplay Module = 24VAC NEMA 1 DISTA- с 36P577 
emp. Stage Module 350AA-1 36P592 
the 2. and status о en Заде мосце SPDT  —24/240VAC — 341066 T" 0 — 0 — —15A — 49A NEMAT — S350AB-10- — 20XJT1 
other functions, and a three- Pressure Stage Module SPDT  24/240VAC - 0 1 ОВА 49А NEMAT S352AA-2C — 20XJ75 
button touchpad for setup and Humidity Control SPDT  120/240VAC = 1 1 98А 49A NEMAT W351AB-2C  20XJ85 
diustment. 351/81 ith Power Module --  120/240УАС = — х= 15A —  NEMA 1 Y350R-1C 36Р687 
н justment. 35181 comes wi uamea Controls - System 450" T Елде 
actory-equipped power cord. ontrol Module = 24/240VAC -50° 10 360°F_ 3 0 = — NEMAT 450CEN-1C — 30KA32 
Өш EQUIPPED ро Refrigeration Control SPDT  20/30VAC  -4010150F^ 0 0 9.8A 49A  NEMAi  C450RBN-3C  20XJbi 
35LY80 and 35LY86 include Control Module SPD O/SVAC — -40^10250*F 3 2 О.ВА 49А NEMAT CA50RCN-3C 12Ү966 
Off-Cycle Defrost control with Refrigeration Control — = -40 10 150 F — 0 — — NEMA 1 аиан 20XJ52 
; Refrigeration Control — — -40to150F^ — 0 — — NEMA 1 450SQN-1 20XJ53 
adjustable defrost cycle dura- Power Module — — 120/240 VAC = — БА — —NEMA1 C450YNN-1C 12Y967 
tion and frequency. 35LY79 and Johnson Controls Accessories | 
351ү85 f ling, d Humidity Sensor, Duct, For Use with System 350™ & System 450" А І HE-69S30NP-0 12Ү970 
are freecooling, duty- emp. Sensor, Shielded PVC Cable, 78 іп". -40 to 212°F, For Use with System 350", System 450", A419 A99BA-200C — 36P556 
cycle ventilation controls. emp. Sensor, PVC Cable, 9 % in'L, -40 to 212°F, For Use with System 350", System 450", A419 A99BB-25C 36P557 
emp. Sensor, PVC Cable, 7871, -40 to 212°Е For Use with System 350”, System 450", A419 A99BB-200C 12Ү968 
System 350 modular units emp. Sensor, PVC Cable, 108 in'L, -40 to 212°F, For Use with System 350”, System 450", A419 A99BB-3000 36Р558 
Е Я emp. Sensor, PVC Cable, 228 in'L, -40 to 212°F, For Use with System 350”, System 450", A419 A99BB-600C 36Р559 
provide On/Off and proportional emp. Sensor, High Temp. Silicon Cable, 9 % in"L, -40 to 248°F, For Use with System 350”, System 450", A419 A99BC-25C 36Р560 
temperature, humidity, and emp. Sensor, High Temp. Silicon Cable, 108 in'L, -40 to 248°F, For Use With System 350", System 450“ A99BC-3000 ^ 36P561 
: : Wall Temp. Sensor, For Use with System 450" TE-68NT-ONOOS 36Р667 
pressure control, and tempera- emp. Stage Module | - S350CC-10 — 20XJ72 
ture reset. қ етр. Sensor, For Use With System 350”, System 450" A99BB-500C 208657 
loneywel 
" emp. Control 2SPDT 24/240/ АС -40%10 248°F 2 2 98A 49A  NEMAi  Т775М2048 278Ү45 
System 450 digital modular Temp. Control 2 5рОТ 24/240V AC —40"10249F 2 — 2 898A — 49A NEMAT — T/75U2006 — 218/47 
ccm а ш ш xm m. m i 
idi emp. Contro -40° to 248° i р 
temperature, humidity, and Temp. Control A4SPDT  24/240V AG -40°to 248°F 2 4 — 98A 49A NEMAT T/75B2040 278Ү46 
pressure simultaneously. Field- Temp. Control SPDT 24/240/ AC  -40^to0248F 1 1 98A 49A NEMAŤ 177542004: 207М9 
configurable out-of-the-box game: Control, Boiler Reset 4SPDT  24/240V AC -40°to 248°F 3 4 98A 49A  NEMAi T/75P2003 267Р2 
й ioneywell Accessories 
with Ethernet, Modbus, or Геше Sensor, Qutdoor, En Use ее s T SEPAN a 
i i emote Sensor, Standard, For Use Wit! eries о Ж 
Standalone communications Remote Sensor, Strap-on, For Use With 1775 Series 2 1775-SENS-STRAP 279M4 
options. Remote Sensor, Water Resistant, For Use With T775 Series 2 T775-SENS-WR  279A38 
| Remote Sensor, Water-Tight, For Use With Т775 Series 2 T775-SENS-WT 279А39 
Honeywell—Vertically or Emerson 
horizontally mount the ІР65 gem. Contro SPDT  24/240V AC -40° to 220°F 1 1 16A 8A NEMA1 16E09-101 448204 
anco 
housing. Temperature Control emp. Contro SPDT 120/208/240V АС -30° to 220°F 1 1. ORANG) 29A (NC), NEMA1 ЕТС-111000-000  3ZP77 * 
2GZN7 includes Remote Sensor 58А мо) AN 10) 
2GZP4 emp. Contro SPDT 120/208/240V AC -30° to 220°F 1 ДИ Wi} BAL 0 * NEMA1 ЕТС-111100-000 3ZP78 
= Throttling range: 1° to 150°F Temp. Contro SPDT  2AVAC -30°10220® 1 M А mi oA (NO ' NEMA1  ETC-112000-000 32Р79 * 
= Thermistor sensor: emp. Contro SPOT — 2AVAC 30°10 220°F 1 т ASANO AG) NEMAT ETC-112100-000 32PB0 
1097 ohms PTC at Ansa bone 5.ВА (NC. 2.94 (NC), z қ i 
77°F М" dia. x 2"L emp. Contro SPDT 120/208/240V AC -30° to 220°F 1 1 вд (мо) ва (No МЕМА 4Х ETC-141000-000 32Р81 
= NEMA enclosures emp. Contro 2 SPDT 120/208/240V AC -30° to 220°F 1 EA 0) zn {No} NEMA1  ETC-211000-000 3ZP82 * 
have 9" leads emp. Contro 2 SPDT 120/208/240V AC -30° to 220°F 1 my (NO) ТЕН No} NEMA1 ЕТС-211100-000 32Р83 
Ranco—bDisplays error codes. emp. Contro 2SPDT — 24VAC -30°10220°Е 1 » o (NO) А ЖУ МЕМА 1 ЕТС-212000-000 3ZP84 * 
Keypad lockout, settings emp. Contro 2SPDT — 24VAC -30°10220® 1 г BA ING) COA (NC. NEMA1  ETC-212100-000 37Р85 
memory, and time delay on BM (No) En No) 
power up. emp. Contro 2 SPDT 120/208/240V AC -30° to 220°F 1 2 o {No} ДЕН {No} NEMA 4X ЕТС-241000-000 3ZP86 * 
i Я Вапсо Ассеѕѕогіеѕ 
" eu чыш ЕГІ p sensor, -30°F to 220°F, For Use With Ranco ETC Series Controls 1309007-044 446531 
= 0 to 10V output on 3ZP78, hermostat, Electronic, Ambient, Pipe, or Slab-Sensing EC-TS 45RK49 
3ZP80, 3ZP83, апа 3ZP85 * Item does not have 0 to 10V signal output. 
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HVAC & REFRIGERATION 
Building Automation Controls 


Building Automation "E. 


Controllers and Sensors KMG siemens 23.7" Honeywell 

KMC FLEXSTAT BACNET CONTROLLERS JOHNSON CONTROLS | “лс 
» 64 x 128 dot matrix LCD Temperature sensors provide economical solutions L| к 
= 24VAC | for a wide variety of temperature sensing needs. The | à 

» Wire clamp 14-22 AWG connection Humidity All-Polymer sensor construction provides “ , 

» Wall mount improved resistance to chemical corrosion. Innovative 

Built-in program library can be customized with TrueRH circuitry and calibration process for True+2 or | 

site-specific and application-specific requirements. 3% humidity sensing accuracy and reliability. Carbon | 

Connect to any system using the ASHRAE BACnet dioxide sensors include an innovative CARBOCAP omens 

communication protocol. UL Listed. sensor, with its single-beam, dual-wavelength 48RH63 

КМС TEMPERATURE SENSORS 2. шашы performance compared to other 

Type 2 and type 3 10k ohm resistors. gies: 

SIEMENS HONEYWELL PNEUMATIC THERMOSTAT 


This direct-wired pneumatic thermostat has a temper- 
ature sensor and a user-selectable temperature 


Johnson Controls 


Installed sensors provide accurate environmental 


measurements to Siemens and other HVAC control setpoint in Fahrenheit, Celsius, and Relative (+ to -). PERSA 
systems. & 
Mfr. Item Y- 
Type Model No. fee 
KMC FlexStat™ BACnet Controllers 
6 Relay And 3 Universal Outputs BAC-120063CW 6HXR4 Johnson Controls 
6 Relay And 3 Universal Outputs With Humidity BAC-120163CW 6HXR5 444M80 
6 Relay And 3 Universal Outputs With Occupancy Sensor BAC-121063CW 6HXR6 
6 Relay And З Universal Outputs With Humidity and Occupancy Sensor BAC-121163CW 6HXR7 
3 Relay And 6 Universal Outputs BAC-120036CW 6HXR8 Mfr. Item 
3 Relay And 6 Universal Outputs With Humidity BAC-120136CW 6HXR9 Description Model No. 
3 Relay And 6 Universal Outputs With Occupancy Sensor BAC-121036CW 6НХТ0 Outside Air Housing, For Use with TE-6000 and A99 TE-6001-2 36Р613 
3 Relay And 6 Universal Outputs With Humidity And Occupancy Sensor BAC-121136CW 6НХТІ Platinum 1k ohm, Duct Plastic 8 in, For Use with Any BAS/DDC System ТЕ-6351Р-1 36Р640 
KMC Temperature Sensors Platinum 1k ohm, Flange 8 in, For Use with Any BAS/DDC System E-6351V-2  36P641 
4 in Duct Rigid STE-1405 6HXT8 Platinum 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-6351M-1 20Х691 
8 in Duct Rigid STE-1402 GHXT6 Platinum 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System TE-6359-1 20Х692 
12 in Duct Rigid STE-1404 6HXT7 Platinum 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-635AM-2  20X693 
6 ft Duct Averaging STE-1415 6HXT9 Platinum 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-635AP-1 20Х094 
12 ft Duct Averaging STE-1416 — 6HXUO Platinum 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-635GM-1 20Х695 
Room, Flat Plate STE-1430  6HXU1 Platinum 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-635JM-1  20X696 
Outside Air STE-1451 6HXU2 Platinum 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System TE-635S-1 — 20XG97 
Wall STE-6011-10 6HXU3 Platinum 1k ohm, For Use with TE-67xx Sensor TE-67PP-0NOO0 20ХН03 
Mfr. Item Platinum 1k ohm, Wall, For Use with Any BAS/DDC System E-6324P-1 36Р639 
Description Model No. Platinum 1k ohm with Terminal Block, For 7 | 
Siemens Room Temperature Sensi; For Use With BACnet System Use with Any BAS/DDC System ТЕЗИСТИ ОС serene 
nputs: RJ11, Outputs: 1k ohm Pt 385a АТО QAA2212.EWSN 48RH63 Platinum Equivalent 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-6327P-1  20X689 
nputs: 18 to 36V DC or 24 V AC, Outputs: QAA2280.FWSC 48RH76 Platinum Equivalent 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-6328P-1 20Х090 
Digitally Communicating (TEC Only) д hermistor 10k ohm Type 2, Duct 4 in Metal, Е-6360М-1 36Р646 
nputs: 18 to 36V DC or 24 V AC, Outputs: QAA2280.EWSC 48RH75 For Use with Апу BAS/DDC System _ 
Digitally Communicating (TEC Only) Ы hermistor 10k ohm Туре 2, Duct 8 іп Metal, E-6361M-1 36Р642 
Siemens Room Temperature Sensors, For Use With BACnet System Eor Use wi һ AN BAS DDC Sys ет 8 
nputs: 18 to 36V DC or 24 V AC, Outputs: Digitall ermistor ohm Type 2, Duct 8 in Plastic, , p. 
Communicating (TEC Only), Display: BLED did QAA2280.DWSC 48RH74 For Use with Any BAS/DDC System E-6361P-1 36Р643 
Siemens Room Humidity/Temperature Sensor, For Use With BACnet System hermistor 10k ohm Type 2, Duct Probe, For E-636GV-2 20Х699 
nputs: 18 to 36V DC or 24 V AC, Outputs: QFA3280.FWSC 48RH85 Use with Any BAS/DDC System - 
Digitally Communicating (TEC Only) d hermistor 10k ohm уре 2, Flange 8 іп, Рог E-6361V-2 36Р644 
nputs: RJ11, Outputs: 0 to 10V/0 to 5V/4 to 20mA, Display: OLED ОРҒАЗ255.Ғ//5М 48RH87 Use with Any BAS/DDC System i 
nputs: RJ11, Outputs: 0 to 10V/0 to 5V/4 to 20mA QFA32SS.EWSN 48RH86 hermistor 10k ohm уре 2, Outdoor Air, For E-6360F-1 20Х698 
Siemens Air Quality (C0?) Sensors Use with Any BAS/DDÜ System — 
Wall-Mount, 0-10V Output QPA2000 — 5WYE8 hermistor 10k ohm Type 2, Outdoor Air, For E-6363P-1 36Р645 
Duct-Mount, 0-10V Outpu OPM2100  5WYE9 Use with Any BAS/DDC System | 
Mir. Item hermistor 10k ohm уре 2, Strap З іп, For E-636S-1 36Р647 
Description Model No. Use with Any BAS/DDC System 
lom antl Temperature enn Sa eG у Га v Hu 
Duct Plate, For Use with TE-6000 and A99 ТЕ-6001-1 36Р612 a Snr ете S8NT-ON005 
Duct Temp. Element Holder, For Use with TE-6000 Series Elements Е-6001-11 20X680 all Temp. Sensor, For Use with System 450 Шан нытты ан 
P P 2 Well Mounting Kit, For Use with ТЕ-6000 and A99 E-6001-3 36Р614 
Nickel 1k ohm, 2 % in L E-6000-100 36Р611 UI 
Nickel 1k ohm, 36 in L TE-6000-1 36610: БОШ АНЫ 
Nickel Tk ohm 36 in L £-6300-603 36P617 2%, Duct, For Use with Any BAS/DDC System НЕ-67Р2-0М00Р 20XJ61 
Ni E - - - 2%, Duct, For Use with Any BAS/DDC System HE-69120NP 36Р581 
ickel 1k ohm, Adjustable, Metal, For Use with Any BAS/DDC System E-6315M-1 36Р628 5% For Use with Any BAS/DDC System HE-67N2-ONOOW 20XJ58 
Nickel 1k ohm, Adjustable, Metal, For Use with Any BAS/DDC System E-6316M-1 36P630 2 y У HE-G8N2- 
Nickel 1k ohm, Adjustable, Plastic, For Use with Any BAS/DDC System E-6315P-1 — 36P629 2%, Wall, For Use with System 450" ONODWS 36Р585 
Nickel 1k ohm, Adjustable, Plastic, For Use with Any BAS/DDC System E-6316P-1 36Р631 © H = с 
Nickel Tk ohm, Duct 18 in Metal, For Use with Any BAS/DDC System TE-631JM-T 36P637 — — {yee with Pier a For НЕЕ? 36P586 
Nickel 1k ohm, Duct 4 in, For Use with Any BAS/DDC System E-631GM-1 36Р635 = К . HE-68P3- 
Nickel 1k ohm, Duct Metal 8 in, For Use with Any BAS/DDC System E-6311M-1 36Р621 3%, Wall, For Use with Any BAS/DDC System oNoows 20462 
Nickel 1k ohm, Duct Plastic 8 in, For Use with Any BAS/DDC System E-6311P-1 — 36P622 5 ч - HE-68N3- 
Nickel 1k ohm, Flange 4 in Metal, For Use with Any BAS/DDC System — TE-631GV-2 — 36P636 3%, Wall, For Use with System 450 onoows 36Р587 
Nickel 1k ohm, Flange 8 in, For Use with Any BAS/DDC System E-6311V-2 36Р623 3%, Wall, Warmer/Cooler Adjustment, For HE-68N3- з6р588 
Nickel 1k ohm, Flush Mount, For Use with Any BAS/DDC System E-6310F-1 36Р620 Use with Any BAS/DDC System 1N00WS 
Nickel 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-6000-11 20Х679 Johnson Controls Temperature/Humidity Sensors 
Nickel 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System TE-6300-601 20X687 Outdoor, 2-Wire, For Use with Any BAS/DDC System НТ-68Р3-0М000 35LY70 
Nickel 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-6311A-1 20Х088 Outdoor, 3-Wire, For Use with Any BAS/DDC System HE-68P3-0N000 35LY71 
Nickel 1k ohm, For Use with Any BAS/DDC System E-631AP-1 36Р634 Johnson Controls Thermostat Controllers 
Nickel 1k ohm, For Use with TE-67xx Sensor TE-67NP-3B00 20ХН01 Low Voltage Thermostat TEC3630-14-000 55LT84 
Nickel 1k ohm, Outdoor Air 3 in, For Use with Any BAS/DDC System E-6313P-1 36Р626 Low Voltage Thermostat TEC3631-14-000 55LT88 
Nickel 1k ohm, Strap Mount 3 in, For Use with Any BAS/DDC System TE-631S-1 36Р638 Johnson Controls End Of Line Terminator 
Nickel 1k ohm, Wall, For Use with Any BAS/DDC System E-6314P-1 36Р627 For Use with BACnet System MS-BACEOL-0 36P590 
Nickel 1k ohm, Well, 6 in, For Use with Any BAS/DDC System E-631AM-1  36P632 Johnson Controls C02 Transmitter 
Nickel 1k ohm, Well, 6 in, For Use with Any BAS/DDC System E-631AM-2 36Р633 3 %2 in H x 1 1316 in W, For Use with Mfr. No. Y65T31-0 CD-P1000-00-00 444M80 
Nickel 1k ohm, Well, Metal, 8 in, For Use with Any BAS/DDC System E-6312M-1 36Р624 Johnson Controls C02 and Temperature Transmitters 
Nickel 1k ohm, Well, Plastic, 8 in, For Use with Any BAS/DDC System E-6312P-1 36Р625 Platinum 1k ohm, Wall, For Use with BAS System CD-W00-00-2 46АЕ84 
Nickel 1k ohm with Phone Jack, For Use with Any BAS/DDC System  TE-67NP-0NOO 36P652 Mfr. Item 
Nickel 1k ohm with Phone Jack, For Use with Any BAS/DDC System ТЕ-68МР-0М005 36P665 Description Model No. 
Nickel 1k ohm with Terminal Block, For Use with Any BAS/DDC System ТЕ-67МТ-0М00 36P657 Honeywell Pneumatic Thermostat 
Nickel 1k ohm with Terminal Block, For Use with Any BAS/DDC System ТЕ-68МТ-1М005 36P668 Deadband: 55° to 85°F, Overall Size: 4 34 in Height x З in Width x 1 in Depth — TR23 218233 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Duct Smoke & Carbon Monoxide Detectors 


Duct Smoke or Carbon Monoxide Detectors 22. ^2. 


= Detectors are 24VDC, 24VAC, 120VAC & 230VAC Carbon Monoxide Detector—Unit can initiate an air 
handling unit shutdown when the CO concentration 
reaches a level considered hazardous by NFPA and OSHA 
standards. 


45JU29 


Smoke Detectors—Suitable for high temperature 
applications and feature an internal dust filtering system 
that requires no additional screens or filters to clean. 
Models are universal voltage and you can interconnect Accessories—45JU30 features lightweight, sectional 


up to 30 units. 45JU29 has an innovative, toolless design tubes that you can connect together for the required 45JU42 
that allows for quick installation and eases the loading length. 45JU57 and 45JU35 feature a multicolor LED 
and unloading of sampling/exhaust tubes. 45JU40 is to indicate Alarm, Pilot, and Trouble status. 45JU57 is 
designed for no- or low-flow special applications and mounted in a white, single-gang cover plate. 45JU35 is 45JU38 | ==>) | 
plenum spaces. 45JU42 is weathertight, corrosion resis- mounted in a white, double-gang plate with a sounder ES | 
tant, and has a NEMA 4Х rating. Strobe assembly with a clear lens. = 
Ambient Temp. Mfr. Item Duct Mfr. Item 
Description Limits (°F) Air Vel. (fpm) For Use With Model No. Description Width (ft.) For Use With Model No. 
Smoke Detectors Accessories (Cont.) 
Photoelectric, Universal 32 їо 140° 100 їо 4000 All APC 51-2000-Р 45JU29 0.5 to 1 STN-1.0 45JU45 
Photoelectric, Universal 32101409 500 to 4000 Remote 5М-501-Р 45JU44 Sampling Tube with Notch 1103 SL and RT Series STN-2.5 45JU46 
Photoelectric, Plenum 32 to 140° 0 to 3000 Operation ^ HS-100-P 45Л/40 ping 3t05 Smoke Detectors STN-5.0 45JU47 
Photoelectric, Weathertight -4 to 140° 10010 4000 Accessories RT-3000-P 45JU42 5 to 10 STN-10.0 45JU31 
Carbon Monoxide Detector 0.5 to 1 8187 0 45JU48 
Kit, Includes (3) 18 in Fast Tube, i 1103 i 15-2.5 45/50 
(4) Screws, 8 іп Fast Exhaust Sampling Tube 3105 SM Sores Smoke STS-5.0 45JU51 
Tube, Mounting Template, o Е 5 to 10 STS-10.0 45JU49 
MSR-50/CO Remote Accessory, 3210158" 100104000 SL-701 КІТ 45JU38 = WP-1 45JU55 
Notched Fast Tube Starter Piece, Weatherproof Enclosure = SL Series Smoke " 
SL-701 Duct CO Detector Detectors WP-2000 45Ј056 
Remote Horn with 
Duct Mfr. Item Pilot & Alarm LED ii MS-RH/P/A 45Ј037 
Description Width (ft. For Use With Model No. Remote Key Test Station a" Т 
T TERES ы with Pilot & Alarm LED MS-KA/P/R 454058 
Smoke Detector Head All APC Duct Smoke Т Remote Horn, Key Test Station un MS-RH/ 
Replacement, Photoelectric m Detectors 55000-328АРО — 45JU32 with Pilot, m & Trouble LED Я А КА/Р/А/Т қабы 
Smoke Detector Tester, Aerosol  — 51758185 0г open агеа 14450) дә | Peppe Koy Tast Station | АПАРС Пис 5токе MS-RH/KA/P/R 451036 
Smoke Detector Tester, SL and RT Series TG-2500 45JU53 Remote Key Test Station 
Aerosol with Nozzle Smoke Detectors with LED Indicating Alarm, = MSR-50RK/W 45Ј057 
Carbon Dioxide Detector _ SL-701 Series or open TG-701 45JU54 Pilot and Trouble — — — 
Tester, Aerosol area CO Detectors Remote Key Test Station with MSR- 
Sectional Sampling Tube Pk.3 1108 АТАРСРис Smoke Fast rupe дуз KED Indicado Alarm, Pilot. ES 50RKAvw/c 452035 


Duct Smoke Detectors $5 5527. 


Duct Ambient 


= Detectors are 24VDC and 120VAC, except Width = Temp. Air Vel. : Mfr. Item 
2GWK9 and 5CGZ1 are also 24VAC Photoelectric Duct Smoke ыны ӘНІ 2023410 ue » 
Feature 4-wire photoelectric integrated low air flow technol- Universal -4° to 158° 100 to 4000 — — D4120 2GWK9 
ogy and versatile square or rectangular mounting. 415F91 Smoke Detector — -4° to 158° 100 to 4000 Accessories. Fire Alarm Panel DUCTSD 415Ғ91 
has an integrated smoke test port and the sampling tube is зісекесігі, Watertight -4° to 158° 100 to 4000 = 505671 50071 
durable corrosion-resistant steel. Innovative tube allows easy, Мий Signaling Unit 14to 140 — D4120W, Mfr. No. D4120 ВТ52-А05 50622 
toolless installation from the front or back of the detector. Multi Signaling Unit — 1410144. -- D4120W,D4P120,D4S, Mfr. No. 04120 RTS2 357179 


Mfr. No. D4P120, RTS2, 
DST Sampling Tubes D4P120 352776 


o o Mfr. No. D4P120, RTS2, 
-4° to 158° 100 to 4000 DST Sampling Tubes 045 352775 


Photoelectric Power Board 


-4° to 158° 100 to 4000 


Photoelectric Sensor 


Sampling Tube Up to 1ft = = D4120W, D4S, Mfr. No. D4120 DSTI 357777 
Sampling Tube 1a2 = = D4120W, D4S, Mfr. No. D4120 DST1.5 2GWL2 
Sampling Tube 2a4 = = D4120W, D4S, Mfr. No. D4120 DST3  2GWL3 
Sampling Tube 4t08 — = D4120W, D4S, Mfr. No. D4120 DST5  2GWL4 
Sampling Tube 8to 12 — = D4120W, D4S, Mfr. No. D4120 DST10 357778 


Strobe Light 14 to 140 Mfr. No. RTS2 AOS 357780 


Duct Smoke Detectors — 95 


Systems continuously sample air flow also have standard connections to ease 


16X425 
within the HVAC duct and alert of coupling to other compatible detectors. 16X427 
22. 0Ҙ Base Controller 16X427 and Sensór Ета Air Vel. — Mfr. Item 
throughout the duct system 16X434—Allow connectivity via an | Description Limits (°F) — (fpm) Model №. 
: RJ45 connection for a complete duct deen ee Detectan Systems 
FOR 4-WIRE SMOKE smoke detector system. with RJ45 Connections -20 to 158 100 їо 4000 SD-4WJ 1ЕҮВ5 
DETECTOR SYSTEMS Base Controller with RJ45 Connection -4° to 158° — SD-CJ 16Х427 
Base Controller 16X428 and Sensor Sensor with RJ45 Connection " -4° to 158° 100 to 4000 1 16X434 
i | ivi Base Controller with Wire Terminal Connection -4° to 158° — D-CT 16Х428 
Base Controller and Sensor with 16X435—Models allow connectivity Sensor with Wire Terminal Connection -4%10 158° 10010 4000 SD-ST 16Х435 
RJ45 Connections 1EYB5—Duct via a wire terminal for a complete duct For 2-Wire Smoke Detector Systems 
smoke detector comes with a Detector smoke detector system. Base System with Integrated Sensor -4° to 158° 100 їо 4000 SD-2W 16Х425 
CMM andia Controllerin separate FOR 2-WIRE SMOKE Description (in ) For Use With Model [i 
housings to ease access to either the DETECTOR SYSTEMS Accessories 
detector or controller without disturbing Keyed Remote Test Station 2 in Mfr No. SD-AWJ ^ SD-TRKA 1ЕҮС1 
: " for 4-Wire System 
the other device. Detector Assembly Base System with Integrated Magnetic Remote Test РТ SDAWI SPINE 16X442 
has a standard RJ45 modular intercon- Sensor 16X425—Unit includes a Station for 4-Wire System П 
nection and a standard sampling tube Smoke Sensor with differential sensing | атте төз! айо 2% in SD-2W SD-TRK 16X440 
with mounting holes. Controller can be | for reliable and stable sensitivity. Magnetic Remote fu 2% in SD-2W SD-TRM 16X441 
interconnected to up to 15 controllers | Detector Assembly has a sampling tube -Magnet Trigger required for Z SD-2W, SD-4WJ,  SD.-MAG 16X430 
and a single controller can accommo- that can be installed with or without the - Magnetic Remote Test Stations и, SDSASDSI а 16X433 
date up to 2 detector assemblies. They Cover in place and can be rotated in 45° дууг RJ45 Wiring Harness 104 —SD-4AWJ,SD-CJ, 50-60 SD-RJ10 16X431 
increments. 15 ft —SD-AWJ, SD-CJ, 50-50 SD-RJ15 16X432 
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Hydronic Controls Honeywell 
For use in gas- or oil-fired hydronic heating High or Low Limit/SPST—Break the circuit 

systems that require a 24VAC thermostat. Select оп temp. rise. When used as a controller or a Honeywell 
models are compatible with 750mV thermostats. low limit, a separate high limit must be used. Home 


278X90 


System Mfr. Item 
Type Temp. Range Differential Mounting Switching Brand Model No. 
“Immersion Controllers 
100° to 200°F Horizontal or Vertical SPST Honeywell Home L4006E1125 2GZN4 * 
Boiler-Mounted, High to 240°F Horizontal or Vertical SPST Honeywell Home L4006E1117 2GZN3 
Limit, Manua Rose Manual Reset Horizontal or Vertical SPS Honeywell 14006Е1067 278X88 * 
, 130° to 270°F Horizontal or Vertical SPST Honeywell Home L4006E1091 2GZN1 * 
Horizontal or Vertical SPST Honeywell Home L4006E1109 2GZN2 
40° to 180°F Horizontal or Vertical SPST Honeywell Home L4006A1959 20713 # 
5°F Fixed Horizontal or Vertical SPS Honeywell ^ L4006A1009 278Х90 *# 
Boiler-Mounted Horizontal or Vertical SPS Honeywell ^ L4006A1132_278X95 *# 
d Horizontal or Vertical SPST Нопеуме 


High or Low Limit Horizontal or Vertical SPST oneywell ^ L4006A1967 


W 
W 

o 9 i Wi 

5° to 30°F Adi. Horizontal or Vertical SPS Honeywell ^ L4006A1678 278X98 4 
IH 4006A2007 26215 * 
we 


е 
е 
Home 100641017 207К9 * 
е 
е 


Horizontal or Vertical SPST Honeywell Home L: 
Boiler-Mounted, High 5°F Fixed Horizontal or Vertical SPS Honeywell L4006B1007 278X94 *# 
or Low Limit, and 100° to 240°F Horizontal or Vertical SPST Honeywell Home L4006B1155 26717 *# 


Circulator Dela Horizontal or Vertical SPS Honeywell L4006B1163 278Y07 *# 
mmersion Well Mounting 5° to 30°F Adj Horizontal SPDT Honeywell Home L6006A1145 2E821 * 


(Not Included), High 


Limit, Low Limit or Horizontal or Vertical SPDT Honeywell Home L6006A1244 2GZK3 * 
Circulator Control 
~ Strap-On or Well Mount, | А A * 
trap-On or Well Mount, Manual Reset Horizontal or Vertical 5Р5 Honeywell L4006H1004 278X99 


High Limit, Manual Reset 
Immersion Controller, Universal Electronic 
quastat elay, 
Universally Compatible, 130° to 240°F 5° to 20°F Vertical — Honeywell Home 1722401002 1RZY3 
EnviraCOM-Enabled 
“Immersion Controller, Multizone 
High Limit and Relay 


Control of Burner and High Limit 120° to 240°F 8°F Fixed Horizontal or Vertical SPST Honeywell Home L8148J1009 2Е861 
Circulation Control 
High Limit 10°F Vertical SPST Honeywell Home L8124E1016 2GZJ7 
Triple Aquastat Relay High Limit 130° to 240°F, Fed Low Limit Vertical SPST Honeywell Home L8124G1020 2GZJ8 
with High Limit Low Limit 110° to 220°F 40° to 25°F Adj Horizontal SPST Honeywell Ноте L8124L1011 26200 
ü Horizontal SPS Honeywell ^ L8124C1003 278X97 
“Aquastat Controller 
ЕШ e CORTO 100° to 240°F 5° to 30°F Adj. Horizontal or Vertical SPST Honeywell Home L4008A1015 5ТВ81 + 
2E821 ‘Dual Aquastat Controllers 
h Limit 430° to 240°F Н UE UNE Horizontal SPS Honeywell L4081B1096 278X96 * 
T " High Limit 130° to 240°F, High Limit 
High Limit and Circulator | ow Limit 110° to 220°F Fixed, Low Limit Horizontal SPST Honeywell Home 1408181047 2GZK6 * 
10° to 25°F Adj. 
* 750 mV compatible. 1 Requires immersion well or bulb compression fitting for new installations. # When used as a controller or a low limit, 
a separate high limit must be used. 
1/8-1/2 in. OF THREADS HVAC Thermowells Honeywell о 
MAVEXTEHDINTO Accessory for hot water immersion controls. Johnson 
WELL SPUD CONTROLLED MEDIUM = wey, ome Controls 
\ s Bulb Max. Insertion/ Insulation Mfr. Item 
Zoe NPT Dia. Bulb Length ^ Depth Material Brand Model No. 
Yin Ain 3in wan Copper Honeywell Home 121371B 3XK90 
Vein іп 3in 3in opper oneywell Home 21371L 3XK91 
Jain 38 іп З іп 3in оррег oneywell Home 121371 3XK92 
^in Ain біп ^ein Brass Fitting, Copper Tube Johnson Controls ТЕ- - 
2in Yin 2% in 2% in tainless Steel Johnson Controls TE-6300W-102 36Р61 
INSULATION INSERTION/ 2іп '%a in 2*&in 2%віп Brass Fitting, Copper Tube Johnson Controls WEL11A-601R 38Ү20 
->-|<---- MAX BULB bin ‘Asin 6% in 4 ліп Brass Fitting, Copper Tube Johnson Controls WEL14A-602R 38Ү210 
DEPTH LENGTH ^in sin 7%іп 5 19е in Brass Fitting, Copper Tube Johnson Controls WEL14A-603R 38Ү211 
bin 1964in in — rass ohnson Controls -1000- 
Honeywell White-Rodgers: 
Home | 
шым кте Beckett 
Controls 
38Y073 


Indoor Strap-On—Provide control without tapping boiler 
or draining system. Mounting strap provides any-position 
mounting without leveling on a 2"- to 6"-dia. pipe. 


Beckett—Features include backlit display touch pad 
for programming temperature limits and differentials, 
memory storage, and diagnostics for troubleshooting. 


Switch Switch Mfr. Item 
Description Type Action Brand Model No. 
Indoor Strap-On, High-Limit, Low-Limit, Circulator, Temp. 65 to 200°F, Diff. 5 to 30 Adj.°F $007 Open/Close оп Temp. Rise Honeywell Home L6006C1018 2Е859 
Indoor Strap-On, High-Limit, Low-Limit, Circulator, Temp. 100 to 240*F, Diff. 10 ^F SPDT Open/Close on Temp. Rise — White-Rodgers 1127-2 2E145 
Indoor Strap-On, High-Limit, Low-Limit, Circulator, Temp. 100° to 240°F Diff. 7°F SPDT Open/Close on Rise Johnson Controls A19DAC-1C 38Y073 
Surface Mount, Control Range 200° to 240°F, Diff. КЫ; SPDT Open/Close on Rise Johnson Controls AT9DAF-2C 20XJ41 
AquaSmart" Oil Control, DOE 2012 Compliant — — Beckett 7610A0001GU 36L587 
AquaSmart" Gas Control, DOE 2012 Compliant — — Beckett 76108000160 361588 
Wireless Temperature Module, For Use with AquaSmart" Oil & Gas Controls — — Beckett 7600WTMGU 36L589 
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HVAC & REFRIGERATION 
Line Voltage Monitors & Controls 


IGM 


«а 


Single-Phase Line 
Voltage Monitors 


Antishort cycle protection. Detect 
high/low voltage. 32MY19 adds 


à 5KPX9 
surge protection. Ni 

Time Output Mfr. Item 

Description Voltage Delay (A) Model No. 

Я F Adj. 6 to 

1-Рп, ASC Protection 9510270 бур 5A I0M49! 3UWSA 
1-Ph., Programmable 8010300 70-010 10А 1СМ492 5KPX9 
1-Ph., Surge Arrestors 20010250 01010 аод 10М493 32МҮ14 


ІСМ494 32МҮ20 * 


* Replacement board only for 32MY19. 


JEM: 
Plug-In 3-Phase 
Line Voltage Monitor 


Protects 3-phase motors and equip- 
ment from voltage faults. LED indicates 
high/low/unbalanced voltage, phase 
loss/reversal, and power interruptions. 


100-msec response time. 50/60 Hz. 6 WE 


% Volts N.0. NC Mfr. Item 

Voltage Unbalance — Output (A) Output (A) Model No. 
TOU 48V 2-8 User Select 10А 10А  ICMA08 6JYL2 
190 to 600 21020, Adj. 10А 6A ІСМ455 32МҮ21 


3-Phase Line Voltage Monitors 
= UL Recognized E60605 


Can detect voltage imbalance, high/low voltage, phase loss, reversal, incorrect sequencing, and rapid short cycling. 


= Johnson Pi 


< CONTROLS Controls 


Head-Pressure Controls 


ICM—Feature high-temp. bypass, heat 
pump override, and adjustable hard-start 
timing and motor cutout speed. Indicator 
lights for full or modulated motor voltage. 
4MG74 and 5KPX8 require separate 24VAC 
source; 4MG75 and 4MG76 have built-in 
24VAC transformer. 


IC AA 


Input Volts Triac Hard Start 
AC @ 60/50 Hz Output Amps Timing (sec 
120 to 480 0.1 to 10. 0.1 to 5.0 
120 to 240 0.1 to 10.0 0.1 to 5.0 
120 to 600 10 1-5 
8 2 sec 
208/240 8 2 sec 
8 2 sec 
4 2 sec 
460/575 4 2 Sec 
4 2 sec 
480 0.1 to 10.0 0.1 to 5.0 


Accessories 

Pressure Transducer, 0 to 508 PSI 

Pressure Transducer, 0 to 754 PSI 

Software for P266 Condenser Fan Speed Control 


Bypass Timer 


a Universal input voltage: 
18-240VAC, 1A, 10A inrush 


Time 
Bypasses a low-pressure switch or "Озар, 
an oil-pressure switch on startup. Seconds 


3UW93 has programmable 25-fault memory storage. Independent high/low voltage settings. 


Volts % Volts Control N.O. NC Diversified Motorsaver SSAC TimeMark Wagner М/аїѕсо 
Display 50/60 Hz Unbalance Volts (AC) | Output (А) Output (A)| Model Model Model Model Model Model 
LCD | 10А 6A AC-2020, EAC-800 
190-630 21025, Adj. 1810240 | 2094 10A a 455 QLM/QLV 265  WPC-800 EAC-8000 
* Physical dimensions vary by manufacturer. 
FR | IGM. 5. 
- «. “<оһтпо:5 COMPRESSOR SAVER" 
r or ОЙ 


GLOBAL 


TURBO'200 


Universal Capacitors 


YA" brass-plated dual male terminals for best reli- 
ability, conductivity and corrosion resistance. Includes 


Cross-Reference* 


= 1-phase, 120-240V 
= Meet UL standards 


Model 
ICM450__3UW93 


ICM400 3UW89 


2-1 


Surge Protectors/Arrestors 


Johnson Controls— 
R410A compatible. 
Weather-resistant, durable 
motor speed controls for 
approved single-phase, 
PSC motors commonly 
used in many refrigera- 
tion and air conditioning 
condenser fan applica- 
tions. 20XJ08 allows easy 
configuration of P266 
Series controllers via a PC. 


Mfr. Item 
.) Brand Model No. 
ICM325HNC 4MG74 
ICM ICM326HNC 4MG75 
ІСМ333 5KPX8 
P266AAA-100C 20XJ06 
PGSACA-TOOC 406352 
- 40035 
Johnson Controls —p366BCA-1000 — 406353 
P266BHA-100C 406354 
P266BHA-2K 20XJ07 
ICM ICM327HNC 4M676 
P266SNR-1C 406355 
Johnson Controls P266SNR-2C 406356 
P266PRM-1K 20XJ08 
4 € Tore 
Mfr. Item 
Model No. 
ІСМ175 — 3UW85 
4 и ЉАЯ 


Mfr. Item 


No. 


32MY23 


Protect air conditioners, generators, motors, and 


appliances from power surges and lightning. 32ZN47 
has an LED showing that surge protection is present, 
and a second LED indicating that device has power 


jumper wires to combine individual values into desired 
MFD rating. 60/50 Hz. 


КЕ MFD (p) Cap. | Case Mtr. Item and is properly grounded. 

Description — Rating Voltage Dia. Height Model No. 

Motor R 2.5-67.5 370/440V АС 2%in 4%in Turbo200  2ELT2 Max. Surge 

Capacitor — 5-975 370/440V AC 2%in  534in  Turbo200X  2ELT3 Current Mfr — Mem 

P 2.5-15 370/440V AC 1%1п 2%віп Turbo 200 Mini 2ELT4 Per Phase L wl D Brand Model Ко. 

Motor Start xs А - 100kA X 50in  278in 2.16in ICM ІСМ517 32MY23 

Capacitor 29902 330V AC 2%in біп Тшфоіуіс 50 — 2ELTS 60kA  498in  348in  1.8in 5-2-1 Compressor Saver SPD60 32ZN47 
Refrigeration and Air Conditioner 5-2-Т ICM. род) 
Start Assist Kits COMPRESSOR SAVER’ «С ““оһтпо:5 

Mfr. Item 
32ZN44 to 32ZN46 can reduce air conditioner 1 fot Use With Compressors nus зуонаде Brand Model EA j 
1 -o tons nits 0 0 "27 
compressor start-up time up to 50% and lower energy —35-4-5 tons A/C Units 3.5105 20810240” Compressor  CSRU2  322N45 
consumption. 4E239 to 4E241 are for residential and 4-5 tons А/С Units 4 05 20810240 Saver CSRU3 327М46 
commercial air conditioning units, heat pumps, and Compressors VES 5520 ПМ UU TE 
room air conditioners. 4MG78 replaces 3-wire poten- ьс & CSIR 71010 2227 E ДЕД, 4Е238 
d and ао iig ide with E Tto 10 2077 30079 ай 
and commercial refrigerators and freezers. © “Reciprocating, Scroll, & Rotary 0 -265 
20199 allow OEM-style, 3-wire installation and are RES — ШӨ 5. биро MERT AUT 
; ; " ; ; ; RSIR, CSIR, PSC, & CSR 210 fe 
for single-phase air conditioner or refrigeration units 1 75 Е ; ы - ^ 0 uM m А5038. 
B i ard Start with Low Vo tage to 

and hard-starting compressors under low voltage Situations, Single Phase Air 2710 4% 208 to 240 3Wo  20LP98 
conditions. Conditioner or Refrigeration Unit 4to5 20810240 3W3 20LP99 
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Gas Valves & Cooking Controls Details on page A1. ma 
BtuH Coil Gas Imet ш Mfr. Item 
255443 нр өгтінегі or Hot Surfage vation: rine Size um Brand More! №. 


300,000 BtuH Fast Opening 24V NG/LP “іп 
Direct Spark Ignition 
140,000 to 200,000Std. Opening, 2-Stage -- NG/LP їп 
150,000 to 200,000 — Slow Opening 24V NG/LP jin 
150,000 to 200,000 ^ Std. Opening — МӨЛР in 


Intermittent and Proven Pilot, Intermittent Pilot, Proven Pilot 
300,000 BtuH ow Opening 24V NG/LP Эіп 
Hot Surface Ignition 


(90; 


Direct Spark Ignition, Hot Surface Ignition/Direct Spark Ignition/ 


Yin White-Rodgers — 36H64-463 — 1YRN8 


Yin Honeywell Home VR920: 
Yin Honeywell Home VR821 
Yin Honeywell Home VR821 


501507 48КТ47 
5T1502 36WH79 
551503 48КТ51 


Yin White-Rodgers 36933-412 448202 


ж 


140,000 BtuH Fast Opening 24V NG/LP ‘in ‘in  White-Rodgers 36022-254 30Р123 
140,000 BtuH Fast Opening 24V NG/LP Фіп Фіп  White-Rodgers — 36J54-214 30Р126 
140,000 BtuH Slow Opening 24V NG/LP i2in Фіп  White-Rodgers  36Ј24-214 30Р125 
140,000 BtuH Slow Opening 24V NG/LP in in  White-Rodgers  36Ј24-614 — 30PL27 
140,000 BtuH Slow Opening 24V NG/LP Yin Фіп  White-Rodgers — 3655-214 30Р128 
i 140,000 Emil Slow Opening 24V NG/LP Фіп ein  White-Rodgers 36/55-614 30Р129 
ntermittent Pilot 
150000 to Ext Slow Opening 24V NG/LP #їп ^in Honeywell Home SV9502H2522 36WH81 
Low Profile and Capaci 
70,000 BtuH н in Opening 750т/ NG/LP_ Yin jin Robertshaw 710-502 6KXC7 
70,000 BtuH Std. Opening 750 mV NG/LP іп Yin Robertshaw 710-501 6KXD6 
E ч Std. Opening — G/LP Yin Yin Robertshaw 710-205 6KXC9 
Pilot Safety Valve 
тг ; uH Gas Pilot Safety 30 mV -- Фіп Win  White-Rodgers 764-742 2E374 
anding Pilot 
50,000 t 400,000 Fast Opening 24V _NG/LP_⁄4in 34in  White-Rodgers 36084-912 — 48FX09 
50,000 to 400,000 Slow Opening 24V NG “іп %in  White-Rodgers — 3694-906 48ҒХ10 
100,000 BtuH Fast Openin 750mV NG %in Yin Robertshaw 700-502 4E127 T 
100,000 BtuH Slow Opening 24V NG/LP Фіп Фіп Robertshaw 700-434 6KXDO 
150,000 BtuH Fast Opening 24V NG/LP їп in Robertshaw 720-400 4E287 
150,000 BtuH Fast Opening 24V NG/LP Фіп %in Robertshaw 120-402 4Е400 
150,000 BtuH Fast Opening 24V NG/LP %in іп Robertshaw 720-406 4E288 
"I заны um тв 
j uH Fast Opening m ^in Yin obertshaw 00- 1 
H ^ 200,000 BtuH Std. Openin 24V МӨЛР Эіп sin Honeywell Home VR8300A4516 5Е765 
White-Rodgers 230,000 BtuH Fast Opening 24V МОЛР in in White- Rodgers 3603-300 18051 
Hone ell 230,000 BtuH Fast Opening 24V NG/LP Фіп Жіп White-Rodgers 36С03-333 2Е725 
yW 230,000 BtuH Fast Opening 750mV NG/LP in “іп White-Rodgers —36C03U-333  2E854 
Home ЛЕТ 340/000 Blue — as Opening — 54V МОР п Sin Robenshaw 700-407 ДЫ 
; uH Fast Openin bin in obertshaw - 
250,000 BtuH Std. Openin 24V NG Фіп Эіп Honeywell Home —V800A1476 2Е791 
She: ane E x ECIAM OX 2 
Д uH ast Openini ^in іп ite-Rodgers - 
Mfr. Item 280,000 BtuH Fast Opening 750mV NG/LP Эіп Фіп White- Rodgers 36C03U-433 2E401 * 
Description Model No. 300,000 BtuH Fast Opening 24 V МЕЛР n in 5 in Robertshaw 700-406 4Е125 
Kits 300,000 BtuH Fast Opening 120V N Yin Yin Robertshaw 700-454 4E126 
LP Adapter Kit, Converts NG to LP Gas, For F92-0737 2Е131 335,000 BtuH Std. Opening — 750 mV NG/LP Жіп in Honeywell VS820M1309 278Y59 
Use with Nos. 2E401, 2E402, 2E854 ü Universal, Direct Spark Ignition, Hot Surface Ignition, Intermittent Pilot р 
LP Regulator Kit, For Use With 1751-013 26X372 415,000 BtuH Slow Openin 24V NG/LP іп sin Honeywell Home VR8345K4809 362443 
Robertshaw 700 Series Gas Valves i 415,000 BtuH — Std. Opening, 2-Stage 24V МОЛР %in іп Honeywell Home VR834504563 362444 
Millivolt Kit, For Use With Millivolt Wall Furnaces, In- 720,000 BtuH Slow Opening 24V NG їп Tin Robertshaw 700-059 1TGE3 
The-Floor Furnaces, and Fireplaces, Includes (2) V» x % 710-296 440529 Universal, Intermittent Pilot, Hot Surface ө; Direct Spark Ignition 
in Reducer Bushings, Gas Valve Cross Reference Book, 150,000 BtuH Std. Opening 24V NG/LP “Іп Yin Honeywell Home VR8245M2530 1RZY5 
Mechanical Thermostat, Millivolt Gas Valve, Pilot Uni-Kit 150,000 BtuH Std. Opening 24V NG/LP Фіп Жіп Robertshaw 720-079 6KXC8 
Universal Kit, Includes Canvas Carry Bag, Cross 170,000 BtuH Fast Opening 24V NG/LP in in Robertshaw 722-079 116007 
Reference guides, Gas Valve, Universal Air UNI-KIT360 44C530 230,000 BtuH Fast Opening 24V МОЛР ш Жіп  White-Rodgers — 36H32-304 16Х612 
Sensing Switch, Universal Flame Sensor, Universal 300,000 BtuH Fast Opening 24V NG/LP Уп Жіп  White-Rodgers — 36H32-423 — 1YRN7 
Ignition Module, Universal Nitride Ignitor 300,000 BtuH Std. Opening 24V NG/LP Әіп rin Honeywell Home VR8345M4302 46756 
* Vented applications only. 1 ECO adapter included. 
вкхов Cooking Controls Коф 


Precise, high-quality replace 


de еш 


Gas Cooking Controls 


ӨКХЕ6 


<> Mfr. Item Electromagnet Replacement 
Description Replaces Model No. Kit, For Use With 1710 
Flectric Cooking Controls e gy — Series Body Inlet And Outlet 
igh Temperature Limit, , For Use Wi -36-060-00- T Model-TS "J" Head 
Broaster AB-6962, Vulcan-Heat 110-840-2 and 410840-2 LCC-36-060-00-00 5225-010 ӨКХЕВ Electromagnet Replacement Kit, 
High Temperature Limit, 125/250/480V AC, DSC 13245, Pitco 5295-112 6KXJ0 For Use With 1710 Series Body 
For Use With Manual Reset Button #PP10084 Outlet Only Model-TS 'К' Head 
High Temperature Limit, 125/250/480V -16-094-00- " Gas Solenoid Valve, For Use With 
AC, For Use With Wells 38656 LCH J6 024-00-00 5225 054 GKXHS Commercial Cooking Applications 
nfinite, 120/240V AC NF-120-212 5500-103 26X378 Gas Valve, For Use With 
nfinite, 120/240V AC NF-120-519 5500-102 26X373 Commercial Cooking Applications 
nfinite, 120V AC NF-120-1152 5500-135  6KXE9 
nfinite, 120V AC NF-120-599B 5500-113 26Х381 
nfinite, 120V AC, For Use With Duke 2074 NF-120-65 _ 5502-303 6КХҒ0 iter. For Use With 
nfinite, 120V AC, For Use With Vulcan Hart 411503-1 NF-120-4339 5502-474 6KXF5 Cue Cooking oven 
nfinite, 120V AC, For Use With Wells 30570 NF-120-975 5502-309M 6KXF1 9 
nfinite, 208V AC, For Use With Duke 2076 NF-208-359 5502-347 6KXF2 
nfinite, 240V AC NF-240-1153 5500-235 6КХК2 
nfinite, 240V AC NF-240-74 5502-359 6КХКЗ gniter, For Use With Robertshaw 
nfinite, 240V AC, For Use With Savory 12355 NF-240-5518 5502-472M 6KXF4 HVN Series or an Eaton 
nfinite, 240V AC, For Use With Wells 50662 NF-240-1010 5502-370M 6KXF3 NC4100 Series Gas Valve 
hermostat, 120/240V AC 290644 5210-124 6KXG2 ncinerator Target Pilot, For 
hermostat, 120/277V AC — 5000-813 6KXG0 Use With All Thermocouples 
Thermostat, 120/277V AC — 5300-146 6KXJ4 Spark Ignition Module, For 
hermostat, 120/277V AC 5000-210, 5020- 5000-811 6KXH7 Use With Oven Ignition 
A 003, F16-175 hermostat, For Use With 700- 
hermostat, 120/277V AC 5300 Series 5300-041 6KXJ2 ae Dj 
x 800 Series Diaphragm Gas Valve 
hermostat, 120/277V AC American Permanent Ware 5300-015 ҚАЛ 
2 56527, КА-1048-36 hermostat, For Use With And 
hermostat, 120/277V AC McGraw Edison 1841874 5000-851 6КХН8 Sterilizers, Fryers, Ovens 
hermostat, 120/277V AC Ranco G1 Series 5300-/35 6КХКІ hermostat, For Use With 
hermostat, 120/277V AC SP-184 5300-612  6KXJ6 Commercial Cooking Applications. 
hermostat, 120/277V AC SP-188 5300-618 6КХ/7 hermostat, For Use With 
hermostat, 120/277V AC SP-197 5300-651  6KXJ9 Fryers, Ovens, Sterilizers 
hermostat, 120/277V AC, For Use With a 5300-027 6KXG1 hermostat Kit For Griddles, 
Duke Mfg. 012081 & 012173, F16-761 For Use With Commercial 
Thermostat, 120/277V AC, For Use With US Range #227141 — 5300-711 6КХК0 Cooking Applications 
Ihermos at, 250/ AG, For Use With LC. Pitman (Pitco) EA3-44 5300-100  6KXE7 hennosta K For Ovens, 
hermostat, Millivolt, For Use Wit -87, KX- For Use With Commercial 
299, For Millivolt Gas Systems Only KX-299, KX-87 5300-401 БКХЕВ Cooking Applications 
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ments for OEM parts. 


Replaces 
1720-803 


1720-804 


FJT-29 
A.0. Smith B-5183 


08067970, 3161023Р03/Р07/ 
Р10/Р12/801, 316T023P03/ 
Р07/Р10/Р12/501, 336650, 
4163781, 4392019, 
7432P025-60, 7432P062- 
60/K, 7432P052-60/K 
08067970 142-224, F16-743 
359-199, F16-747, Gaffers 
And Sattler 18601, GR411, 
Hardwick 01-055-041-99, IGN-4 
Factory # 2CH-10 

Factory # 2CH-2 


Use on Jade Range 


Consolidated G-111, DCS 13244, 
Dynamic Cooking GS-A6-030- 
18-00, Pitco GSA60301814 
Garland 8009, Hobart 110837-2, 
Hobart 11327, Hobart 410837- 


BJ and BJWA 


Bakers Pride M1005X, 
Consolidated G-140 


BJ and BJWA 


Mfr. Item 
Model Мо. 


1720-801 6KXG8 


1720-802 6KXG9 


4075-029 6KXH2 
700-804 6KXF6 


41-207 307706 


41-204 6KXD9 


1830-115 6KXH1 
1830-210 6КХН0 


41-521 6КХЕ0 


4290-006 6KXH6 


4290-005 6KXF9 
4200-007 6KXE1 


4200-503 6КХН5 
4350-028 6KXE4 
4350-128 6KXES 
4350-027 6KXE2 
4350-127 6KXE3 
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1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Controls 
Type Voltage те (Бр ) Retries Brand Modal пет Robertshaw White-Rod м 
Direct Spark Ignition E Sec - 5 3 А ү обеда xcu TIGET ^ ке о gers 
Sec to ite-Rodgers 7- 
24 30 вес 2- — White-Rodgers 50455-843  3XAT5 IC AA. Honeywell 
Hot Surface Ignition 30 sec 2 White-Rodgers ^ 50A65-843 — 3XA76 «“ ContROLs Home 
wo ma m oc Uni 
Sec or oneywell Home 
гй comimos ЙМ IA Ре Universal System Controls 
Intermittent Pilot Ignition 360 sec obertshaw 180-845 ; 
Up to 30 Continuous Honeywell Home S8610U3009 18772: " /4" quick-connect i 
Toro 1 Rod or 2 Rod Sensing 360 sec Robertshaw 780-002 ^ 4E959 = Gas type: LP/NG EE 
onlockout, 1 Rod or А * : Й 7 
rin н quu "потат — вру ME chen із universal for comparative 
Spark Ignition, Lockout — Continuous — Robertshaw 780-735 6KXD4 silicon carbide modules. Features 
Spark Ignition, Nonlockout — Continuous Robertshaw 780-715 6КХС6 interchangeable program keys. 
Spark to Pilot 0 or 30 ро. White-Rodgers 50050-843 16Х611 18222 is for single- and dual-rod 
: 15 sec 2 White-Rodgers 21V51U-843 16X596 remote sense applications. 
Universal Integrated Two-Stage 15 sec 2. White-Rodgers 21M51U-843 16X595 | ian oni] 
- ; V AC | gers 5 Note: For more information on included 48KT46 
Universal Single Stage 30 sec 2 White-Rodgers 50М560-843 16X594 components and features, go to Grainger.com®. 
* NG only. 
ыы Honeywell = Universal-Mount Robertshaw 
es. k e 
$ Home Conversion Ш Transformers 


Kit 


Intermittent Pilot 
Ignition Systems 
and Conversion Kits 


Convert conventional standing pilot systems to intermittent pilot systems. 1TGE4 is 100% shutoff 
with 90-sec. max. ignition trial; continuous retry. 4E396 has no max. lockout time with continu- 
ous trial for ignition and is not 100% shutoff. 4E397 has 60-sec. max. lockout time, and shutoff is 


» 8" primary and secondary 
leads, except screw 
terminals on 6JZX6 

= 1-phase, 60/50 Hz 

= Thermal fuse protection 

= Mounting: foot, 4 x 
4 plate, or hub 


: ue Indoor enclosure. 6JZX4 
100% after 3 trials for ignition. 
Vote: For kit contents, go to Grainger.com®. Input Output VA Mfr. Item 
Voltage Voltage Rating — Model No. 

Control BtuH Gas Inlet/ Mfr. Item 120V AC 24V AC 40 УА 620-403 6JZX4 
Description унь 170 one i» 000 Pie ounst {u R am The: 005 i164 DV AC, 0А 12V AC PN AC 24V AC ie VA En лЗ 

А ; Д д 2Х% obertshaw - ЖЕД à - 
Intermittent Pilot Gas 200,0 NG 4x34 Robertshaw 712-017 4Е396 prow АС, 208/ 24V AC 5OVA 620-502 6JZX7 
9 y 24ү 200000] 320.000 EPG 2 хў : Robertshaw 2008. AE397 tom 28V AC 50 VÀ 620-501 6J2X6 

ө) " қ қ А 2X опеу\уе ome A , S 
Standing Pilot Conversion Kits 270,000 — LP/NG x34 Honeywell Home Y8610U6006 2RNY2 240V AC, 480V AC 24V АС Т5 МА 620-503 6J7X8 


Furnace Control Boards 


dM. White-Rodgers: 


Direct wire-for-wire replacement of OEM control boards. 


Mfr. Item 
Description Replaces Brand Model No. 
Defrost Carrier Mfr. No. HK32EA001, HK32EA003, HK32EA008 CM CM350 32МҮ16 
Control Board Mfr. No. PCBDM-133 CM ICM314C 53ҮК29 
42-22515-02, 42-22515-03 Bard: 8201-056 Snyder General/ICP: 1395336 Mars: 32393, A-1: 5893 Rheem: 42-22515-01 CM CM255 БКРМ/9 
Fan Blower Carrier: СЕ50110019, HH84AA001, HH84AA003, HH84AA005, HH84AA009, HH84AA014, HH84AA015, HH84AA021 and Robertshaw: 695-101 CM СМ275  5KPX1 
Control Carrier Mfr. No. 302075-3, 6Е501100017, СЕ501100018, HH84AA010, HH84AA011, НН84АА012, CM CM271  5kPX0 
HH84AA013, HH84AA020, P771-7002, and Robertshaw Mfr. No. 695-100 
Fan Blower Carrier Mfr. No. HH84AA017, HH84AA018 CM CM278 32МҮ15 
B18099-06, B18099-08, B18099-10, B1809913, CNT04664, Mfr. No. 50135-730 White-Rodgers 50135-743 448198 
Carrier CESO110074-01 CM ICM2804 40М232 
Carrier LH33WP003 (DSI Control Board) CM CM291 40229 
Carrier Mfr. No. 325878-751, HK42FZ004, HK42FZ007, HK42FZ008, HK42FZ009, HK42FZ011, HK42FZ013, HK42FZ016, HK42FZ034, ICM282A — White-Rodgers 50M56U-751 38XJ62 
Carrier Mfr. No. HK42FZ017 CM ICM2807 32МҮ17 
Goodman B18099-26S, PCBBF112S CM CM286 408226 
Lennox for all BCC1, BCC2 and BCC3 Circuit Boards СМ СМ289 40М228 
Lennox Models 100925-01, 100925-02, 100925-03, 10193, 32118801, 56184, 5618401, 2418501, 63K89, 
63K8901, 9714801, 17W9201, 23W5101, 30W2501, 69M0801, 69M1501, 83M001, White Rodgers Models White-Rodgers 21D83M-843 44R199 
Furnace 50A66-843, 5062-121, 50A66-122, 5066-123, 50A65-121, 50A62-120, 5062-820, 50А66-123 
Control Board Non-Integrated Modules, Replaces All Spark White-Rodgers 50D50-842 30PL30 
Nordyne 624631 CM ICM2805A 408233 
Rheem 62-24084-82 CM CM288 40М227 
Rheem 62-24140-04 (DSI Control Board) CM CM292  40N230 
Trane Mfr. No. СМТ02789, СМТ02891, СМТ03799, D341122P01, D341235P01, D341235P03, White-Rodgers 50A55-474, 50A55-476, 50A55-571 White-Rodgers 5055-3797 38XJ65 
Trane Mfr. No. CNTO3076, СМТ03098, СМТ05164, CNTO5165, D341213P01, D341396P03, D341396P04, D3411396P05 White-Rodgers 50A65-5165 38XJ63 
York Mf N Т ІІ 55902 $1-03100662000, 51-03101250000, 51-03101266000, 5103101267000, 51-03101267001 М MORET. ЯНЕ 
orl r. NO. Д A - А = s = | A sl Я P 
5103101284000, $103101933000, $103101972000, 5103109167000, $13310102956000, $!33103010000 White-Rodgers 50А56-956 38064 
York Mfr. Мо. $1-331-03010000, 51-331-02956000 CM ICM2808 32МҮ18 
Furnace 325878-751, Carrier: НК42Ғ7004, HK42FZ007, HK42FZ008, HK42FZ009, HK42FZ011, НК42Ғ7013, HK42FZ016 CM ICM282A  5KPX4 
Control Carrier: CESO11005700, CESO110020, СЕ50110048, СЕ5011005701, CESO11005702, НН84АА016 CM ICM281 ^ 5KPX3 
Module Goodman/Janitrol: B18099-06, B18099-08, B18099-10, B18099-13, В18099-135, UTEC: 1012- CM ICM280  5KPX2 
933D, Texas Instruments: 41F-5, White-Rocgers: 50735-730, 50T35-743 s — 

Drop In Direct Replacement Ignition Control for Goodman 0130F00005, 0130F00005S, B1809926, В18099265, PCBBF110, "m T 
Кт... Шелли олы 
oodman Replacement integrate: ot оштТасе Gontro А A d ны T 
Hot Surface рсввр109, PCBBF122, PCBBF122S, PCBBF132, PCBBF132S, 50M56-289 White-Rodgers 50М56-743 29ТН95 

Lennox Models 30W2501, 100925-01, 100925-02, 100925-03, 17W92, 17W9201, 231151, 23W5101, White-Rodgers 50A66-743 29ТН94 
30W25, 30W2501, 69M08, 69M0801, 69M15, 69M1501, 50A66-122, 50A66-123, 50А66-743 9 
Thermostats—Terminal 1 is Limit Control/Thermostats— Limit Control—Manual reset. 
common. 6XZV2 closes circuits 1 Factory assembled. 
9 and 4 and opens circuits 1 and 2 
Electric Water on temperare rise Contact Rating Noninductive | Pilot Duty | — Watts 
Heater Thermostats Switch Temp. 120/480V Item 
Thermostat SPST — Open on А $016 180 aA УЗА ТУВА? — [3001 6000 BRT 
А А ermostat en on Rise to 15 5 29: 5 A A 
and Limit Controls Thermostat SPDT Open 1-9 on Rise 90 to 150 30A 25A 125A| 125 |2000 6,000|6XZV2 
Limit Control Open on Rise 9010150 (170 Fixed 30A 25A 125A| 125 3,000 6,000 | 6Х7/4 
Thermostat Open 1-2 on Rise 9010 150 (170 Fixed 30A 25A 125A| 125 3,000 6,000 | 6XZV5 
Limit Control DPST — Open on Rise 170 fixed 40 À 40A 25A 125 —  — |6XZV3 
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HVAC & REFRIGERATION 
HVAC Controls 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Honeywell White-Rodgers: 


Pome yy, um 
«еду Johnson Jj a Pilot-duty rated 
y Controls 


= Resistive amps: 15 at 120V, 10 at 240V 
Plenum-Mount Fan 


WARM AIR 
= Max. element temp.: 300°F 
= Pilot duty: 125VA at 
24 to 600VAC 
= Inductive amps: 16 at 


= Inductive amps: 3 at 120V, 1.5 at 240V 
= Voltage: 120/240/480 


and Limit Controls UL Listed and CSA Certified. 120V, 8 at 240V 
FAN AND LIMIT Features adjustable dial stop and 
Element : trip-free reset lever. UL Listed. 
Single-element fan and limit combina- ee ree Mfr im 
tion fits applications with narrow space (in. @ (°F) Differential Brand Model No. 
imitati Limit Control - Fixed Temp., Auto Reset 
limitations. 
í 1%in  170°F 40°F Supco SHL506 2ҒВХЗ 
Honeywell—UL Listed HOT. 30 Supeo  3HL307  2FBX4 
я Ы 8 upco HL512  2FBX6 
: : 170*F 40°F Ѕирсо — SHL501 2ҒВМ8 
White Rodgers—UL Recognized and 170°F 40°F Supco  SHLb13  2FBX7 
CSA Certified. 180 °F 30°F Supco — SHL502  2FBW9 
Hemen 180 °F 40°F Supco — SHL514  2FBX8 
eu Temp Mir ism Зуп — 190°F 20°F Supco  SHL508 2FBX5 
Length Differential Range (F) Brand Model No. ES aF 407 Supco mE ыан 
Fan and Limit Control - Adjustable Temp., Auto Reset 210 *F 40°F aye SHL516 2FBY1 
5in Limit Fixed 25°F, Fan Adj. 22°F Ғап 50 to 200, Limit 100 to 250 Honeywell Home 1406482228 2E818 90°F 40°F Bupco SHL517 — 2FBY2 
5 in Fan Adj. 15°F, Limit Fixed 25°F — Fan 50 to 265, Limit 100 to 300 — White-Rodgers 5051-35 ^ 2E232 $40 °F 40°F Supco  SHL504 2FBX2 
8in Fan Adj. 22°F, Limit Fixed 25°F — Fan 50 to 200, Limit 100 to 250 Honeywell Home L4064B2236 2Е819 250 °F 40°F Supco SHL518 2ЕВҮЗ 
8 in Limit Fixed 25°F, Fan Adj. 15°F Ғап 50 to 265, Limit 100 to 300 —White-Rodgers 5051-00 25372 Warm Air Limit Control - Manual Reset 
9 in — 100 to 350 White-Rodgers 416-4 48FX06 Adjustable Temp., 25° to 215°F 
11 in Fan Adj. 22°F, Limit Fixed 25°F — Fan 50 to 200, Limit 100 to 250 Honeywell Home 1406482210 2E820 әзі Johnson C 
“іп Fan Fixed 25°F Fan Adj. 15°F — Fan 5010 265, Limit 10010 300  White-Rodgers 5051-78 2Ё139 ‘cin Controls А25АМ-10 38Ү077 
Robertshaw. White-Rodgers: 
Pilot and Honeywell Honeywell 
Hot an Home 
Ignition ‘Cot 
Lomponsyis f 


Items are LP/NG except where noted. 


5AU59 is 1⁄4"-dia. aluminum tubing; includes compression nut, ball sleeves, 
and breakaway ferrule. 


127418 includes PG9 pilot adapter. 


2E446 has 36" armored cable leads with split-spade terminals. Includes 
mounting nut, spring clips, and PG9 adapter sleeve. 
2EWF9 and 2EWF8 have low-mass, quick-dropout thermocouples. 


L Mfr. Item 
Description Voltage (in.) Brand Model No. 
Mfr. Item Pilot Tubing 
Description Tip Style Brand Model No. Cut to Length -- 60 іп Robertshaw 11-293 5AU59 
Pilot Assembly Thermopile Y 
— Robertshaw — 1810-100 127431 250mv to 36 in Robertshaw 1950-001 127418 
Aerated 90? Left Robertshaw 1820-039 127433 Pilot Generator 750mv 36 in Robertshaw 1951-536 127419 
90* Right Robertshaw ^ 1820-029 127432 . 750 mV. 36in ^ White-Rodgers — G01A-332 25446 
Aerated, 2 in'L 25° Left Robertshaw 1830-501  6KXD7 шк eura | 35in  HoneywellHome 0313А1170 36М/Н82 
Electronic Pilot Burner with placement Thermocouple 
Safety Switch, 30V AC RT Robertshaw 1830-620 499N04 i8in Robertshaw 1980-018 127425 
Adjustable Honeywell (13451171000 278299 | 24 in Robertshaw 1980-024 127426 
Intermittent Pilot Burner/Ignitor-Sensor Adjustable Honeywell Home 034501005 362439 Snap-Fit 30 in Robertshaw 1980-030 127427 
patwing Honeywell Home Q348U1009 362440 36 in Robertshaw 1980-036 127428 
Intermittent Pilot Burner/ Flame Pattern 90° Left Robertshaw — 1830-716 —2bWF7 48 in Robertshaw 1980-048 127429 
Ignitor-Sensor, 24 in'L Flame Pattern Standard Robertshaw 1830-70:  2EWF6 18in  White-Rodgers НОбЕ-018 2Е166 
90° Left Robertshaw 1820-019  2EWG2 18іп  HoneywellHome (Q340A1066 2Е720 
Thermopile, 750 mV, 32 in'L 90° Right Robertshaw ^ 1820-000  2EWG1 18t030mV — 24in White-Rodgers ^ H06E-024 ^ 2E140 
1 L750 aR BREITER Channel Type White-Rodgers PG9A38JTL24 1Н059 2 іп Honeywell ome ЧН TET 
niversal, 750 an to 30 mV, T-Pile j in ite-Rodgers - 
24, Electrode 18, T-Couple 18'L = Robertshaw 1819-001  2EWF8 Standard Coaxial 30in Honeywell Home 034041082: 2E721 
Universal Ignitor/Sensor Round Robertshaw ^ 1751-729  6KXG6 36 in  White-Rodgers — HO6E-036 2Е142 
Assembly, 24V, 2 74 іп". Round Robertshaw 1751-749  6KX67 36in Honeywell Home (034041000 ^ 2E525 
Universal Standing Pilot Burner Adjustable Honeywell Home Q314U1001 362438 48in ^ White-Rodgers НОбЕ-048 2E337 
L Mir. Item L Mfr Item 48 іп Нопеуме Home Q340A1108  36WH80 
" : | Е 18 іп Robertshaw 1970-018 122420 
(in.) Brand Model No. (in.) Brand Model No. 4 in Robertshaw 1970-024 — 122421 
Hot Surface Ignitor, 120V AC**, Silicon Carbide 574" White-Rodgers — 767A-370 16X599 Threaded 20 to 30 mV ^ 301 Robertsh 1970-030 122422 
3 Robertshaw _ 41-406 6КХС5 БИ White-Rodgers 767А-261 5Е811 m ет ROBES ЗІ 127423 
КҮЛІ Robertshaw 41-803 бЕРҮ5 1 5/4 White-Rodgers — 767A-357 5E810 48 in Robertshaw 1970-048 127424 
күлі Robertshaw 41-410 6KXD1 57" White-Rodgers — 7674-366 5Е813 Universal 
ЗИ" Supco 1G402K 41009 5%" Robertshaw 41-403 1TGF6 Coaxial ODS 18 to 30 mV 27 in Robertshaw 1960-027 2EWF9 
Күлі Supco 1G403K 4LWX1 5%" White-Rodgers — 7674-365 5E812 
39e" Supco 164000 4LWX2 6"  White-Rodgers — 7674-356 5E809 “a Mfr. Item 
ША Robertshaw 41-411 5JA30 19%" White-Rodgers 767A-371 16Х598 Description Brand Model No. 
4W ^ Robertshaw 41-409 1TGF4 Hot Surface Ignitor, 120V AC**, Silicon Nitride Flame Sensors . 
4%" Robertshaw 41-408 1TGF3 1% Supco N24 4LWU6 ** _ Single Rod, 30", 4" Female Spade White-Rodgers — 760-401 _ 4E957 
4%” Robertshaw 41-404 5ЈА29 27" Ѕирсо 5504000 ДОМОВ T Mercury, 48", Plug-In, No. 19 Bulb White-Rodgers 3098-134 1М180 
4%“ Robertshaw 41-401 5JA28 2/6" Honeywell Home Q3200U1004 6HMJO * Mercury, 48", Plug-In, No. 20 Bulb White-Rodgers 3098-156 1М181 
5" Honeywell Home 0410069046 48КТ52 28 obertshaw 41-802N БЕРҮ4 T Plug-In, Sleeve Covered, 125V White-Rodgers 30A46-105 48ҒХ08 
57" Honeywell Ноте 0410009054 48КТ53 298 Supco SSN3000 4107 Plug-In, Stud Mount, 125V White-Rodgers — 30A46-5 48ҒХ07 
571" Honeywell Home 01410009056 48КТ54 3w .Supco SSN2000 — 1DKR2 Hot Surface Ignition, For Mfr. No. 0130F00010 Supco FLS010 48Х137 
574" Robertshaw 41-414 5JA31 1577 Wihite-Rodgers 21064-5РК  30PL31 T4 ~ Hot Surface Ignition, For Mfr. No. LH33WZ514 Supco FLS013 48ХІ38 
5Й” — Robertshaw 41412 1TGF5 1572" White-Rodgers 21064-2 16Х597 Hot Surface Ignition, For Mfr. Мо. LH332S004 Supco FLS014 48Х139 
ой _ Robertshaw 41-405 350238 Ignitor/Flame Rod Assembly, 24V AC Hot Surface Ignition, For Heating Equipment Supco FLS201 48Х140 
57" White-Rodgers — 7674-373 16Х602 30' Honeywell Ноте Q3400A1024 30035 * Hot Surface Ignition, For Mfr. No. 62-25343-01 Supco FLS301 —48XL41 
57" White-Rodgers — 767A-372 16Х601 Hot Surface Ignition, For Mfr. Мо. 760-401, PFS401 Supco FLS401 48Х142 
* NG only. ** 4LWUG is 24V, and has flame rod assembly. 1 Universal. * Pkg. of 5. Hot Surface Ignition, For Mfr. No. 025-27773-700 Supco FLS700 48Х143 
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HVAC & REFRIGERATION 
Snap-Disc Controls & Relays 


Snap-Disc Controls and 
Electric Sequencers | 
» Quick-connect terminals White-Rodgers: Dayton 
Provide fast or time-delayed control of 
startup and shutdown sequences. Honeywell Honeywell 
Snap-Disc Controls Electric Sequencers Home 
= Mounting: = 24V input control 5 
multipositional ^ »Pilotduty:125VAat120/480V ^ | supa Magnetic and 
Switch Switch 
“ ру ғ) acy Voltage item " Зита P ach Voltage lem Transformer 
oses @ (° 8 ange 0. oses @ (° ч апде 0. - H 
Snap Disc Controls Limit, Rollout, Manual Reset Combination Relays 
Adjustable Limit, Automatic Reset — 135°F 12010240 ӨШЕСІ : í 
n 10155 ЕН to n 120 0 240 BUDE = 160 и; 120 ТЕМИ БЕС? Snap-acting for remote control of air Enclosed Fan (Heavy Duty)— 
to to 0 m 5 0 "T n . : . . 
DD M M MEM = ee ee алы лыны eH ME, a e 
to to 0 -- Ы 0 * о А 3 а А 
Limit, Automatic Reset = 240°F 12010240 8UEC7 | and other electrical devices within SureSwitch Relay—Microprocessor- 
100 °F 140?F 12010240 600Ү8  — 250°F 12010240 SVECE ratings controlled switching algorithms 
110 °F 120?F 12010240 6UDY9 — 260°F 12010240 6ШЕС9 ings. р ; PORE 
115*F 125 — 12010240 8UDZÜ -- 300°F — 12010240 60Е00 reduce arcing, virtually eliminating 
115 °F 130?F 12010240 6UDZÓ - 350°F 12010240 6UED1 | MAGNETIC contact pitting and welding. 
120 °F 135?F 12010240 6UDZ2 Ғап and Limit 
120 °F 140?F 12010240 60073 Limiti20, Limit 140, itching— 
Too sr 160 F 12010540 8UDAL — ET ta 199, 12010277 GUED2 AC Switching SPST models have TRANSFORMER COMBINATIONS 
120*F 1607F 12010240 GUDZ5 іт 170, ^ Fan 170, 15015277 gUED3 combination screw/push-on terminals 120V primary, except 2E346 is 240V 
NI T E — 240 ВИША -pari80 — Limit 190 and permanent jumper to load (except апа features conduit hub or screw 
SS 00м NU NU ШЕ ЕБІ Шым | where noted). ОРТ dg, mounting. 
140 °F 180°F 12010240 6UEA0 120°Е 110?F 12010240 6UED6 screw-type ine апа : тіпа 5, 
145 °F 165?F 12010240 6UEA1 130 °Е 115°F 12010277 6UED7 Switch Coil Full Load Amps Mfr. Item 
150 °F 170°F 12010240 6UEA2 | 140°F 120°F 12010277 6UED8 „Туре Volts © 120V 9 240V — Brand Model No. 
150 °F 190?F 12010277 6UEA3 150%Ғ 130°F 12010277 60Ер9 | Magnetic. 
155 °F 175°F 12010240 6UEA4 — 160 °F 140°F 12010277 GUEEO | АС Switching 
160 °F 180?F 12010240 6UEA5 Adjustable Fan DPD 24 12A 6A — = 6AZT9 
160 °F 200*F 12010277 6UEAG6 9010120 17010110 12010240 6UEE1 DPDT 120 12A GA = = бА200 
160 °F 200°F 12010240 6ШЕАТ 14010180 12010160 12010240 G6UEE2 DPD 208/270 12A бА — — 6AZU1 
185 °F 225?F 12010240 GUEA8 Surface Mount DPDT 24 12А 6A Honeywell Home R8222D1014 2E682 
210 °F 250°F 12010240 6UEA9 Surface Mount Conversion Bracket  6UEES DPD 24 12A 6А  White-Rodgers 90-340 4E943 
260 °F 300 °Е 12010240 6UECO DPDT 115/20 12А 6A White-Rodgers 90-341 4E944 
Main Main Aux. Aux. DPD 208/240 12А БА White-Rodgers 90-342 ДЕУ 
Switch Switch Switch Switch 53 — — 
OffTime OnTime No.of OnTime OffTime No.of OffTime OnTime Пет DS Ae hh = = BACHE 
(sec.) (sec.) Switches (5ес.) (sec.) Timings  (sec.) (sec.) No. DPS 208/240 17A бА — — SACHT 
Electric Sequencers DPS Y 4 30 A D т — 18F255 
1t030 301090 — 1 301090 11030 1 11030 301090 БШЕЕ5 <Б; 508540 ЗА БА ayton — SACHA 
11020 4010110 1 11020 40t0110 1 11020 4010110 6UEEG SPD Р 194 eA Honevwel Home Н82272В1087__ ФЕ 1 
11025 6510115 1 11025 6510115 1 11025 6510115 6UEE4 Enclosed Fan THeavy-But oneywell Ноте 
11030 3009: 2 30090 1030 2 11030  30t090  6UEE7 enclosed Fan (Heavy-Duty). x БАЛИ 
11020 4010110 2 11020 4010110 2 11020 410110  GUEES SPD 195 ЧДА ВА - - А705 
110110 110110 3 10110 110110 3 110110 110110  GUEES SPD 397 ЧАА 8А = = BAGH 
110110 1t0110 4 10110 110110 2 10110 110110 ӨШЕҒ0 SPD 208/40 14A — 8A = = 6AZUG 
SPD 24 8A 8A  White-Rodgers 90-2920 4Е659 
poa) D TEE zm 
Ite-Hodgers E 
«роо IC AA. SPNO 24 14A ВА = = GAZUZ 
dini SPNO 120 14A 8A = = 6ACHB 
" SPNO 277 14A 8A — — 6ACJO 
Potential Relays Serie шы шш шш 
Use to start 1-phase, capacitor-type motors in air SPNOSENG 0 4—4 E E лае 
conditioning and refrigeration applications. SENDSENE | 24 12A 8A  White-Rodgers 90-380 1N185 
. А ureSwitch Relay 
Supco—Replaces most potential relays with 130 to 120V AC, 
270V pickup. Contacts will open after 1 to 1.5 sec. if Electronic ӘУ 40A — White-Rodgers 49М11-843 786Ү44 
HI motordges not start, 4MG77 Transformer Combinations AC 
Coil Voltage @ 60 Hz Mfr. Item 4x4 Junction Box Mount 
Pick-Up — Drop-Out Max. Hold Brand Model No. DPDT 12А 6A = = 6AZH6 
139 to 153 551020 168 = 5MLY8 ICM—Differential SPDT 24 12A 6A — = GAZH5 
16210175 901040 332 = = 5MLZ7 : SPDT 24 12A 6A Honeywell Home R8285A1048 4Е393 
16610180 1001070 332 = = sMLyg Voltage-sensing, SPNO/SPNC 24. 12A 6A - - 6AZH4 
185 is 300 1% n 21 ЕМЕ = = D universal motor- Созай Mount (Hydronic Application) 
0 0 = = . us 
22 10 285 127 10 80 420 = = SML? starting relay. Rated Powerpile SPST 24 8A — Honeywell Home RA889A1001 18038 
to 275 to 5i — — 5 2 SPST plus 1 
2002/5 | 200—0 E = mi > ae ie ia Poverpie SPST 24 74А  — Honeywell ^ R8845U1003 278Ү75 
10 10 - - › . SPST 24 102А 5.1A Honeywell Ноте RA89A1074 2E866 
2270) БЕЙ Tm Ер " E 5 — Suze user adjustments or Conduit радует Mount * 
|justable [justable lusta e Su - Қа” ; PST Normall ita. Я 
Automatic Automatic n ICMUMSR-50B 1ECC9 sizing required. Open (NO) М0 — 12А White-Rodgers 24A01G-3  2E346 
Time-Delay Relays ACA, 
Feature control knob for adjustable 4Е235—Ргеуепіѕ 
time range. 0.25" quick-connect compressor startup due to low line 
terminals. 1-hole mounting. voltage/power failure. Input voltage: 
: Р Ti Contact Mfr. Н 
4Е233 and 4E234—Universal input |910 S0VAC. m ШЕ EP aMi i M 
volta ration of 18 to 240VAC/ © 4EB90—Provides an Off delay to Delay on Make Adj. 1.8 їо 600 Sec. 15A ICM102_4E233 
ge ope 30 Š ; y Delay on Break Adj.1.8t0600Sec. 15А |0М203 4E234 
VDC. 2-wire hookup. For compressor allow fan to continue running in Delay on Break/Lockout Adj. 180 to 600 Sec. 1.5A ICM206 4E235 


protection and staging. forced air systems. 18 to 30VAC. 
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Post-Purge 


Adj. 12 to 390 Sec. 1A  1CM253 4Е890 
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Ignition Controls & Burners Details on page A1. 

Ignition Transformers, Burner Ignitors, and Burner Controls бл Honeywell 
6HMJ3—Universally compatible controller has field- 2E865—Combination primary and hydronic control with Home 
adjustable valve-on delay and 2-line diagnostic LCD. solid state control circuit and external low-voltage terminals. ЖА A\Ilanson CA^. 
EnviraCom communication-ready. It has circulator control and includes well adapter and heat- нуутонната гето ences 


3AAD7—Features limited recycle and reset, valve-on conductive compound. 


delay, welded relay protection, 3 status lights, and 23M547—Universal replacement ignitor mounts onto any = 120V primary, 17.5kV peak 
24VAC terminals. Use with GeniSys Display 3AAD8 asa previously installed ignitor mounting plates; eliminates the secondary, 50/60Hz, 45mA 
universal programming/diagnostic controller. need for extra mounting plates. 
Heater Mounting Safety Switch Mfr. Item 
Description Voltage Type Timing Brand Model No. 
paz Bumer ignition Mansona 
eaver-Brooks Gas Burner 
& Industrial Combustions 120V AC 4 Holes — Allanson 1092-H 23М561 
Gordon Piatt Gas Burners 120V AC Slotted Plate — Allanson 1092-5 23M558 
Industrial Burners 120V AC Slotted Plate = Allanson 542-A 25DU87 
14-20 x 1 in Mounting = DE. 
Power Flame Burners 120V AC Studs, One Ground Allanson 542: PF-G 250088 
Power Flame Gas Burners 120V AC 7 20 x 1 in Mounting Studs — Allanson 1092-PF 23М559 
Gas Burner Ignitors 
Gas Burners m = = Allanson 2260-ТР 250089 
23M557 Gas Burners E = = Allanson 2265-TP — 25DU90 
Hot Water and Steam Boiler Burner Ignition Transformers 
Beckett A, AF, AFG Oil Burners 120V AC End Hinge — Allanson 2721-628G 23М552 
Beckett A, AF, AFG Oil Burners 240V AC . End Hinge = Allanson 2744-628G 250085 
Beckett A Oil Burners 120V AC Hinge Replacement — Beckett 51771GU — 4NY11 
Beckett S Oil Burners 120V AC End Hinge — Allanson 2721-605 250082 
Carlin 99, 100/1, CRD Oil Burners 120/ AC End Hinge — Allanson 2721-630 23М554 
Industrial Gas Burners 120V AC . Slotted Plate = Allanson 1092-F 23М557 
Oil Burners 120V AC uu е подив - Beckett 51838GU 4МҮ12 
Oil Burners 120V AC Bracket 15 sec ICM ІСМ1501  53YK27 
Wayne E Oil Burners 120V AC Side Hinge — Allanson 2721-620 23М555 
Wayne E Oil Burners 120V AC Hinge Replacement — Beckett 51827GU 4МҮ10 
Wayne HI Speed M/MH Oil Burners  120V AC End Hinge — Allanson 2721-619 23М553 
Wayne M Oil Burners 120V AC Hinge Replacement — Beckett 51825GU 4М/99 
Wayne Oil Burners 240V AC 4 Mounting Holes in Plate — Allanson 2744-668 250086 
Hot Water and Steam Boiler Burner Ignitors 
Beckett A, AF, AFG Oil Burners 120V AC End Hinge — Allanson 2275-628G 23М548 
Carlin 99, 100/1, CRD Oil Burners — 120V AC End Hinge = Allanson 2275-630  23M550 
Wayne E Oil Burners 120V AC Side Hinge — Allanson 2275-620 23М551 
Wayne HI Speed M/MH Oil Burners 120V AC End Hinge = Allanson 2275-619 23М549 
Hot Water and Steam Boiler Oil Burner Controls 
ТЕГЕН Grane lion A Junction Box 15 sec, 30 sec, 45 вес Honeywell Home R7284U1004 6HMJ3 
Intermittent Spark, А 
Interrupted Spark ignition 132 V AC Junction Box 15 sec Beckett 7505B1500GU 3AAD7 
Intermittent Spark Ignition, 120V AC Horizontal Boiler Mount 45 sec Honeywell Home R8182D1111 2Е865 


High and Low Limit 
Oil Burner Ignition Transformers 


Universal Ignition Transformer 120V AC Universal — Allanson 421-BT636 23М556 
Wayne Blue Angel Eagle One 120V АС 8-32 x % in Mounting Studs — Allanson 2721-647 250083 
Wayne Oil Burners 120V АС 4 Mounting Holes in Plate — Allanson 2721-668 250084 
Oil Burner lunitors 
Bele BUR ГЫ 120VAC Existing Mounting Plate = Allanson 22750 23M547 
Mfr. Item 
Description For Use With Brand Model No. 
Accessories 
23M547 GeniSys Lockout Alarm Mfr. Мо. 7505B1500GU — - н Beckett 52040GU 3AAD9 
Hot Water and Steam Adding A/C Capability to Existing Furnace or Boiler with any 
Boiler Oil Burner Control Honeywell R7184 or R8184G Oil Primary Control. Replaces Beckett 51950GU 3AAE1 


Honeywell Mfr. No. R8184M when used with Beckett 7505 

Hot Water and Steam 

Boiler Oil Burner Control, Oil Fired Furnace Control Systems Honeywell Home C554A1463 1D294 
Cadmium Sulfide 
Hot Water and Steam 


Boiler Oil Burner Control R7184U1020, R8182D1111, R8184G4009, R8184G4025 Honeywell Home 130367 2Е523 
3AAE1 Hot Water and Steam (2) Pole Electronic Ignitors and Iron Core Transformers Allanson SC-2100 23M560 


arm 
ES : » ; Beckett 
: 6 High-Efficiency Oil Burners 
2%? = 120V 
= 15-sec. prepurge 
* = Use with No. 1 or No. 2 heating oil (ASTM D396) only 
= Nozzles not included 
d= 3AAC2 Feature 1/7-HP PSC motor with automatic reset overload protection, 3450 rpm, 
Ai and adjustable mounting flange. Each includes low-fire baffle, assorted heads, 
ir Tube Mfr. Item : Б H Р n 
Burner Type GPH Length Model Мо. static plates, integrated solenoid valve, electronic oil ignitor, and single-stage 
Complete Flame Retention 0.4 to 3.0 Determined by Nozzle Used 6%іп B2502 4М/97 i inati i i 
Complete Flame Retention 0.4 to 30 Determined bu Nozze Used — 9in — 82503 4NUgg PUMP. For air tube combinations, nozzles, and accessories, go to Grainger.com 
Without Nozzle or Air Tube — 0.4 to 3.0 Determined by Nozzle Used — — В200701/ 3AAC2 and search for Beckett. 


T adios Comma ©еебеш 


= 120V 
= 1- or 2-pipe systems 4NY16—Includes inte- ед - Adjustable КЕЛЕ Eun liem 

i escription ange ran опе 0. 
4NY15 and 4NY13—Can oi 98180 solenoid valve. 


РІ 

1-5їаде ATVA7112 3 10010150 1,725 Suntec PF205N2GU 4NY15 
up to 8 ft. in 1-ріре system, upto 6TFC9—Can lift oil up to E АА 2- TL 
14 ft. in 2-pipe system. 18 ft. in 2-pipe system. 2-Stage B2YA8916 7 


100 to 200 3,450 Beckett PF20322GU 4NY16 
100 to 200 3,450 Suntec PF207N2GU 6TFC9 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Zone Valves & Air Vents 
: Honeywell : : 
Motorized Motorized 24V Жасо 
Honeywell " . 
24V Hydronic Homé Hydronic Zone Valves A 
Zone Valves White-Rodgers: » Max. water Zone Sentry valves can be used in 
= Max. water temp.: 200°F temp.: 220°F applications including 15 psi geothermal 
(exce t where s d) = Snap-in Steam, heating systems, or in chilled water where conden- 
p : | . 26870 connectors sation is present. The actuator can be replaced in seconds. 
Manual lever provides valve operation during on power and Ball valve design installs in any orientation. Valves feature 
power failure. Use with 2-wire controls, end switch quick-connect wiring, multi-function LED, manual override, 
except 3-wire for 2E163 and 2E164. and end switch. 
Connec. Coefficient Electrical Mfr. Item Connec. Coefficient Mfr. Item 
уз (in.) Туре of Volume Connec. Brand Model No. Type/Size (in.) Type of Volume Model No. 
Valves 
Flare % NC 3.5 18 in Leads Honeywel V8043A1003 279601 в 5 
NPT — NÉ 33 — i8inleads Honeywell Ноте V8043A1227 — 2KKP Ner Wa NO Closed System — — 43 —  VOSUTDADZBODAQAAZ 12809 
NPT 94 NC 3.5 18 іп Leads Honeywell Home V8043E1145 —2KKR2 * 3-Way, Closed System 15 705013-2 12M834 
i NO 3.5 18 іп Свайѕ Honeywell Home 1804381076 ^ 2KKP6 2-Way, NC, Closed System 10.3 707512-3 12M804 
NPT 1 NC 10 18inLeads Honeywell Home V8043ET1137 — 2KKR1 * 2-Way, NC, Geothermal System 10.3 V07512027A024Q4A2 12М816 
а а m 1m Жі. т m m 
Sweat V NG 3.518 in Leads Honeywell Home V8043E1004 — 2E870 * 5 Wav; Closed System 1; ELSES WAL PY 
N 3.5 18 in Leads Honeywe' V8043B1019 — 279A82 m 
NC — 35 йіп Leads Honeywell V8043E5012 279004 $a Кое oysters E5  VO75T3GIZAO24Q4A2 MU 
NC 3.5 18 in Leads Honeywe V8043A5029 279608 2-Way,NC, Geothermal Systems 8.9 V100T2G27A02404A2__ 121817 
NC 35 18іп Leads Honeywell Home V8043A1029  2KKN7 NPT1  2-Way, NO, Closed System 8.9  V10012A27B024Q4A2 12М811 
NC 3.5 18inLeads Honeywell Home V8043E1012 2Е787 “ 2-Way, NO, Geothermal System 8.40 V10012A27B02404A2 12М823 
Е == c ЕЕ Ih e ш шш 
жет m еш == га 
NC 23.5 Terminal Board White-Rodgers — 1361-102 Anm i Sweat 2 109. ШЕШЕНІ System 4 УП ӨЗ ҮЧ ДИК Temat 
N 8 Terminal Board Honeywe'! V8043F1093 279003 “Way. 
NC 25 1gin Leads Honeywell V8043E5020 27401 2 eed System TS TOT Але TANTES 
N 3.5 18inLeads Honeywell Home . V8043E1020 2bE788 “ А 
sweat) NC 8 18 Leads Honeywell Home VERTUS 1. шы Sweat $E NO Closed System 105 VOTSC2A2780240442 “МЫН 
NC 35 Termina Board Honeywell Home V8043F1051  2E790 ^ awe Cosel System та 15 аа TS 
NC 8 Terminal Board Honeywell Home 180431101 — 2KKTl * 2-Way, NC, Geothermal System 8.9  V100C2G2ZA02404A2 12М814 
* Integral end switch for sequencing auxiliary equipment. $ 240"F. Sweat1 — 2-Way, NO, Closed System 8.9 V10002A27B02404A2 12М808 
2-Way, NO, Geothermal System 8.40 V100C2G22B02404A2 12М820 
Mfr. Item 3-Way, Closed System 45 2100C3-2 12M833 
Description Brand Model No. 3-Way, Geothermal System 4.5 V100C3G1ZA02404A2  12M826 
Replacement Parts Mfr. Item 
Motor, For use w/ V8043A Zone Valves, 60 Hz Honeywell Home 802360JA 2KKN3 Description Model No. 
Motor, For use w/ V8043A Zone Valves, 50/60 Hz Honeywell 802360UA 279А69 Actuator Heads 
Head, 24V, For use w/ V8043F Zone Valves Honeywell 40003916-048 279А68 NO, 24V ZB02404A2 12M830 
Head, 24V, For use w/ V8043E Zone Valves Honeywell 40003916-026 279А67 NC, 24V 2А02404А2 12М798 
= resideo (Bell & Gossett “Ша! 
Water and Steam System Air Vents Braukmann a xylem brand aco 
= Max. temp.: 240°F (except where noted) Bell & Gossett—Nonadjustable, except 4NU93 Taco—Remove unwanted air - т) А 
д B : х Secs & Hydronic 
Resideo Brauckmann—Models have vent has 6 port settings. 4NU93 and 4NU94 have hori- from closed loop heating and Б E 
cap with leakage guard. Float/valve assembly is zontal pipe fittings; 4NU95 and 4NU96 have vertical cooling systems. = 
removable for servicing. Built-in vacuum breaker _ Pipe fittings. 
and shut-off valve. Max. Mir. Item Max. Mfr. Item 
Type Connection Pressure — Material Brand Model No. Type Connection Pressure Material Brand Model No. 
Hydronic Air Vent 2 $їеат Аїг Мепї 2 
¥ in (М)МРТ 90 psi Thermoplastic B EA122A1002 37795 * Ye in (M)NPT Angled ШІСІ Plated Brass Ве! & Gossett 499170 — 4NU93 
Automatic 5 i 
34 in (M)NPT 150 psi Brass Shell Resideo Едтәд1004 37796 + — Automatic "6 În (VNPT Angled md eim алоо ое 
Automatic EAT (MONET 150psi Brassand SS Bell & Gossett 78 2CMH7 + An МИРТ Straight 10 psi Plated Brass Bel 5 005581 B 10025 
4 In or " 4 |n traig t psi ate. rass el 055ей 
Float Vo in (БРТ 75psi Вгаѕѕ апа $5 Bell & Gossett 79 2CMH8 t Hydronic Air Eliminators 
High Inlet RUM n in (FNPT 150 psi Brass Taco C EIE: 20HJ63 
Pressure in (F)NPT, Outlet А % in (F) Sweat 150 psi Brass Taco 49-075C-2 20HJ68 
Automatic 1% in (F)NPT, Side 290 Si — Castiron Bell & Gossett — 792 — 4NU83 # ШЕ: 150 psi Brass Taco 49-100С-2 20HJ69 
Float 7% іп (F)NPT " Tin (P NPT 150 psi Brass Taco 4910072 Н 
* o о e| utomatic 1% in Sweat psi rass асо - - 
230°F. t 250°F. # 300°F. 1/4 in (F) NPT 150psi Brass Taco 49-125Т-2 20HJ65 
1% in Sweat 150 psi Brass Taco 49-150C-1 20HJ71 
1¥% in (F) NPT 150 psi Brass Taco 49-150Т-1 20HJ66 
2 in (F) NPT 150 psi Brass Taco 49-200Т-2 20HJ67 
Honeywell 
Home Capillary Temp. Mfr. Item 
келші Description Length | Range Brand Model No. 
= - ictuators 
High-Capacity Integral Sensor & Setpoint — 143 to 79°F Honeywell Home T104A1040 3UC67 
E " Remote Sensor & Setpoint 80 in |43 їо 79°F Honeywell Home T104B1038 3UC68 
Remote Sensor & Setpoint 80 in |48to 79°F — — 10L943 
Thermostatic Radiator Remote Sensor, Integral Setpoint 80іп 4310 79°F Honeywell Home T104F1512 3UC69 
Actuators and Valves Remote Sensor, Integral Setpoint 80 іп 4810 79°F = = 10L944 
Provide precise, automatic control of room tempera- Body eae Pipe Mir. Item 
ture in 2-pipe systems. ж Style Water/Steam _ Connec. Brand Model No. 
alves 
—Conti i i 142 psi/12 psi # іп FPT — -- 10L948 
Actuators—Continually monitor and adjust room Anoe 150 psi/15 psi Y: in FPT Honeywell Home "Ү110Е1004 20005 
temperature. Фе 150 рв/15 psi_% in ЕРТ Honeywell Home V110E1012 30006 
N 150 psi/15 psi 1 іп ЕРТ Honeywell Home V110E1020 30007 
Valves—Threaded tailpiece. Parts are replaceable Horizontal i 8012 psi 1 ET ML. WEE TES 
T ба йй psi/15 psi. i^ in oneywell Home 
on in-service, in-line valves under pressure. Angle 1% pats psi Sin FT Poneywel Home ҮП 20008 Temp, - im tem 
" pst psi Y2in oneywell home ange ran ode 0. 
Programmable Radiator Controller—Energy- Straight 150 psi/15 psi іп ЕРТ Honeywell Home V110D1008 300035 "Programmable Radiator Controller, Threaded 
saving unit fits most standard radiator valves. 150 psi/15 psi 1inFPT Honeywell Home V110D1016 30004 32°F їо 122°F Honeywell Home HR90 48КТ45 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. 
Steam Traps & Strainers Details on page A1. 


= 
= 


|а 
A 
Qg Bell & Gossett (UEPCO, PCO) 


4NU59 
a xylem brand 
2CMD7 Nicholson «Шә 
Мах А CIRCOR Energy Branc 
Operating (Е)МРТ Mfr. Item 
(psi) Connections Brand Model No. Steam Traps 
Float and Thormestatic (Cast Kron), (2) Pipe, Ci inlet and mode 2CMG2 бөө 2 d d i 
0556! E ontroi steam and condensate move- 
1” "nn 
15 psi Typ — МерсоуПилат Bush — ае 7136, “ШИН ment to maximize removal of latent heat 
Ea - Be 5 Gossett 2003 20407 4NU76 from steam for efficient system opera- 
30psi — 157 Bel & osse FTOSOC-6 — 2CMD3 tion. Stainless steel internal components. 
г ЛІ 1075С- ү А 
75 psi n i & Bose l Foret 2204 Float and Thermostatic—Traps meet Mil. Spec. WW-T-696-E Type VI, Class 1-5, except 402W71. 
TNR VA & Gosse 1250-5 2CMD1 Inverted Bucket—Inlet and outlet pipe connections аге on the same level. Removable covers have 
Float and Thermostatic Cast Iron), (4) Pipe, (2) Inlet and (2) Outlet . : : 
yr ! pe png В Hotes ( ES valve linkage and seat attached. Meet Mil. Spec. WW-T-696-E Type I, Style B, Class 1-7, except items 
T ell & Gossett 15H- 4NU60 j i j 
15 psi A Bell & Gossett ИБН» —4NUG4 With Mfr. Model number having a BO prefix and 402W85. 
1 và ES 5 Gosse ЕПЛ5НЕ ІНЕ Thermodynamic—Compact traps handle water hammer and superheat; install easily in any position. 
ӯ" Bell & Gossett FrO30H-Cà —4NUei Audible discharge makes checking operation simple. For use in kettles, steam main drips, and steam 
30 psi T Bell & Gossett ЕТ030Н-4 20М065 tracing. 
TW Bell & Gosse FTO30H-5 20М08 s : А А : 
75 psi EA Bell & Gosse FT075H-3 —4NU62 X Thermostatic—Balanced-pressure stainless steel thermostatic element automatically adjusts to 
Т, Б: & Gossett _ ТОНА —ZCMC6 _ varying pressures. Meet Mil. Spec. A-A-60001 Type V, Style A, Class 1 and 2, except 402W98. 
125 psi ——+т & Gosse FTÍ25H-4  20МС7 Mfr. Item 
Inverted Bucket (Cast on) For Use With Includes Brand Model Мо. 
125 psi A Bell & Gossett В11255-2  4NU78 Replacement Parts 
р LA Bell & Gossett B1125S-3 4М071 Modules 
Inverted Bucket (Cast Iron), In Body, In Line Barnes And Jones 122 Bell & Gossett 600053  13E341 
30 psi y" all & Gosse B10305-3 20М065 D-B And Мерсо 1C/TE Bell & Gossett 600052 13E342 
75 psi VA Bell & Gossett B10755-2 — 2CMG4 Hoffman 17 — Bell & Gossett 600084 13E339 
р y Bell & Gossett В10755-- — 2CMG6 TB-25/TH-25/TS-25 Illinois 1G Bell & Gossett 600056 13Е340 
we Bell & Gosse B0080A-2 20М08 Warren Webster 02H/502 Bell & Gossett 600250 13Е343 
80 psi ў" Bell & Gosse B00805-2 20МЕ5 Float and Thermostatic (Cast Iron) 
р yx Bell & Gossett B0080A-3 — 2CME2 ЕТ015Н-3, FTOTSH-4 Bell & Gossett 405594 20МН9 
y Bell & Gossett B0080S-3 — 20МЕ8 2CMC5, 411067, PTOS, FTO30H-4 Bell & Gossett 405598 20М.4 
y Bell & Gosse B0125A-2 20М09 4NU64, FTOT5H-5 Cover, Gasket, Float, Pin, & Element Ве! & Gossett 405595  2CMJ1 
125 psi y Bell & Gosse B01255-2 2СМЕб 101069, FTO15H- 6 Bell & Gossett 405506 2CMJ2 
а m жо ло 
a el ossett Е , -3, 
д Bell & Gosse BO150A-2 — 2CMEi — _ FTO3OH-4, FTO30H-5, FTH-3,4,5 / B1 — Ве & Gossett 405601 20М/7 
150 psi Vd Bell & Gosse B01505-2 — 2CME7 4NU69, FTH-6 Bell & Gossett 405602 2СМЈ8 
р EA Ед 5 Gossett ees МЫ Жүр) ТІГЕ С С Bell & Gossett 405603 2СМЈ9 
A el ossett E 2CMD2, 2CMD5, 2CMD6, 2CMD7, 4NU59, А 
mom 7 Bell & Gossett “ВП: МОТ №060, 4NU64, 4NUG9, 4NU70 Thermostatic Element Bell & Gossett 405604 2CMK1 
250 p y & Gosse B10305-2 20М02 SCM FTO30H-5 Bell & Gossett 405606 2CMK3 
Inverted Bucket (Cast m Straight 2CMD2, FTO15C-6 Cover Gasket, Float, Pin, & Element ^ Bell & Gossett 405608 20МК4 
200 psi x Mepco/Dunham Bush ІВ12-3-306 402М/85 2CMD4, FTO75C-6 Bell & Gossett 405610 20МК5 
тепн) {Stainless Steel), Straight 2CMD1, 2CMD2, 2CMD3, 2CMD4, 2CMDS, FTC-6 Bell & Gossett 405634 20М15 
Nicholson NTD600-N1B9A 4DXL7 2CMD5, FTC-8 Cover Gasket Bell & Gossett 405635 20М16 
600 psi у Nicholson NTD600-N1C9A 40Х18 2CMD6, FTC10 Bell & Gossett 405636 2CML7 
р x icholson NTD600-N1D9A 4DXL9 2CMD7, ЕТХ-8 Bell & Gossett 405637 20М18 
T Nicholson NTD600-NTESA 4DXN1 4NU62, FT075H-3, FT075H-4 EX Bell & Gossett 405599 2СМЈ5 
Thermodynamic [Stainless Steel), Straight, with Strainer FTO125H-3, FT125H-3, FT125H-4 Bell & Gossett 405600  2CMJ6 
EZ Nicholson NTD600-N1B9S 4DXN2 Inverted Bucket (Cast Iron) 
600 psi үйі icholson NTD600-N1C9S 4DXN3 2CMG2, 2CMG5, B1030-2, B1030-3 Cover Gasket, Bucket, Pin, & Seat — Bell& Gossett 405619 20М19 
р y icholson NTD600-N1D9S 40ХМ4 20 psi Inverted Bucket, В0020А, В00205 Bell & Gossett 405614 2CMP7 
T Nicholson NTD600-NTE9S 4DXN5 4М071, 4NU78, B1125-2, B1125-3 = Bell & Gossett 405613 20МК9 
Thermostatic (Brass), Angle BO Bell & Gossett 405618 2CML4 
A Bell & Gossett 17-C-A-2-25 4М075 B1075-2, B1075-3 Bell & Gossett 405620 2CMN1 
25 psi VA Mepco/Dunham Bush — TE-APG — 402W98 Thermatise bc Stainless Steel) 
P yr Bell & Gossett 176-A-3-25  2CMG8 4NU65, T 5 Replacement Discs Bell & Gossett 405622  2CMN3 
-— жол NO 
A el ossett -А-2-125 7; 7-C-A-2-25, 17C-A-3-25, 17C-A-4-25, ; 
125 psi СУ Bel & Gosseit 80-4-3-125 ANU73 — _ 170-S-2-25, 170-8-3-25, 170-V-2-25 Thermostatic Element Bell & Gossett 405628 20МН9 
& Gosse 9C-A-4-125 2СМН2 Pilot Regulator 
Thermostatic (Brass, straightaway 1 Diaphragm Screw, 1 Pusher Plate, 
25 psi. Ax & Gossett 17C-S-3-25  2CMH1 1 Valve Spring, 1 Seat Ring, 1 Gasket, 07- 
125 psi y Be & Gossett 8C-S-3-125 4М074 SPS Spring Pilot, 4NU80, 4NU81, 4NU82 1 Pressure Plate, 3 Diaphragms (use Spence 04164-00 20МР2 
Thermostatic (Brass), Straightaway Swivel only 2 pieces on SPS-30 & SPS-60), 1 
25 psi Bell & Gosse 17C-S-2-25 4М076 Stem, 1 Screen, 1 Disc, & 2 Stem Nuts 
Thermostatic (res), Vertical Vacuum Breaker (Brass) 
25 psi VAI Bell & Gossett 17C-V-2-25 — 4NU77 4NU79, 62 One O-Ring Bell & Gossett 405633 20МР5 


SPENCE, нүп Strainers ip Bell & Gossett 

5 Remove harmful pipeline debris to sem аара 
А safeguard valves and pumps. Screen size: 20. Rated for 400 psi 

Pilot Regulators ; и i 


water. Steam pressure: cast iron 250 psi, cast brass 300 psi. 


Pressure pilot springs are interchangeable. Feature Housing Mfr. Item 
stainless steel components and a removable strainer. Connec. Type Material ze. alli 
Max. operating pressure: 250 psi. A15C - 97" 4NU85 
Cast | 4156-17 4NUB86 
Pressure asi sron 415-1" 4NU87 
Adjustment Pilot Valve Mfr. Item 4NU84 FNPT x FNPT A15C - 17 40088 
Range Spring Color Model No. 415C - 2" 4NU89 
2 to 30 psi ue SPS-30 4NU80 4200 - 4" 4NU90 
5 to 60 psi Red SPS-60 4NU81 Brass 4206 - 94 4NU91 
20 to 175 psi Gold SPS-175 4NU82 4206-1" 4NU92 
AA 
(ig Bell & Gossett 
Vacuum Breaker a xylem brand 
Improves condensate removal and prevents poor equipment performance. Adjustable from 1⁄4" to 20" Connection Material of Mtr. Item 
Hg vacuum. Rated for 150 psi. Max. temp.: 366°F. Size Type Construction — Model No. 
Sin МАРТ Brass 62 4NU79 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Heat Exchangers 


Universal Electronic Water Level Controllers y. — iun 


= NEMA 4X enclosure 

= Enclosure is 854" H х 1012"W x 6"D 
Provide precise control that compensates for wave action and manages water levels to within 14" of operating range. 
Sensor rods will not plate foul or deteriorate, no matter the water quality. Digital circuitry easily integrates with existing 
building automation systems. Modular, quick-connect design. Control panel has water level and fault indicators and 
diagnostic self-test button. 15-yr. duty cycle. For cooling towers, water and stormwater holding and storage tanks, irri- 
gation lakes, and sewage water systems. Each includes 20"L x 3" dia. PVC pipe containing 1⁄4" stainless steel probes, 
50-ft. sensor wire, mounting bracket, and U-bolts. 


Input Voltage 
110V AC 50/60 Hz 220V AC 50/60Hz 

Operating Switch Mfr. Item Mfr. Item 

Sensors Incl. Range Туре Model No. Model No. 
Fill Height Only Thin SPST WLC3000-120VAC — 4GHK3 WLC3000-220VAC  4GHK8 
Fill Height w/ High Level Alarm 1 and 3 in 2)SPST WLC4000-120VAC — 4GHK4 WLC4000-220VAC 46НК9 

Fill Height w/ Low Level Alarm % and біп 6 5Р5Т WLC4500-120VAC 46НК5 — — 
Fill Height w/ High & Low Level Alarm 1 %, 3, and 6 in (3)SPST WLC5000-120VAC — 4GHK6 WLC5000-220VAC — 4GHL1 


Fill Height w/ High & Low Level i i: ы 
Alarm & Low Heat Cut Off 115, 3, 6, and 10 in (4)SPST WLC6000-120VAC — 4GHK7 WLC6000-220VAC 46Н12 


Shell and Tube Heat Exchangers Standard Xchange’ 

BRASS 316 STAINLESS STEEL 

= Max. working pressure: shell side = Max. working pressure: shell side 225 psi; tube side 150 psi 
300 psi; tube side 150 psi = Max. temp.: shell side 425°F; tube side 425°F 

= Max. temp.: shell side 300°F; tube side 300°F 

Max. BtuH BRASS 316 STAINLESS STEEL 
(Water to Max. BtuH (Oil H L Ww Mfr. Item Mfr. Item 
Water)* іо Water)** Connection (in.) (in.) (in.) Model No. Model No. 


240,000 12,700 BtuH Shell 1 іп NPT, Tube “іп NPT 4.8іп — 10.375in 4.5 іп | SN503003008005 5TNV3 | SN516003008006 5TNW4 

270,000 28,000 BtuH Shell іп NPT, Tube “іп NPT — 48in 17.125іп 4.5 іп | SN503003014005 5TNV4 | SN516003014006 5ТММ5 

330,000 56,000 BtuH Shell 1 in NPT, Tube “іп NPT — 4.8in 27.125іп 4.5 іп | SN503003024005 5TNV5 | SN516003024006 5TNW6 

525,000 42,700 BtuH Shell 1 1⁄2 in МРТ, Tube 1 in МРТ Тіп 18.812in 6.75 in| SN503005014005 5TNV6 | SN516005014006 5ТММ/7 
1,350,000 134,000 BtuH Shell 2 іп NPT, Tube 1 “іп МРТ 8.375 in 29.125 in 7.75 in| SN503006024005 5TNV7 | 5М516006024006 5ТММ/8 
1,600,000 239,000 BtuH Shell 2 іп NPT, Tube 1 % іп МРТ 8.375in 41.125 in 7.75 in| SN503006036005 5TNV8 | 5М516006036006 5ТММ/9 
2,400,000 280,000 BtuH — Shell 3 in NPT, Tube 2 in NPT 11іп 30.625іп 10.5in| SN503008024005 5TNV9 | SN516008024006 5ТМХ0 
2,750,000 400,000 BtuH — Shell З in NPT, Tube 2 in NPT 11іп 42.625іп 10.5 іп| SN503008036005 5TNWO | SN516008036006 5TNX1 
3,100,000 516,000 BtuH — Shell 3 in NPT, Tube 2 in NPT 11іп 54.625іп 10.5in| SN503008048005 5TNW1 | SN516008048006 5ТМХ2 
3,450,000 631,000 BtuH — Shell З in NPT, Tube 2 in NPT 11іп 66.625іп 10.5in| SN503008060005 5TNW2 | 5516008060006 5TNX3 
3,800,000 649,000 BtuH — Shell 3 in NPT, Tube 2 in NPT itin 78.625 in 10.5in| SN503008072005 5TNWS3 | 5N516008072006 5TNX4 
* Based on cooling 180°F water with 85°F cooling water and 10 psi pressure differential. ** Heat removed for max. flow (150 SSU oil @ 100°F) 
exiting @ 120°F with cooling water @ 85°F and 10°F rise. 


Brazed Plate Heat Exchangers 


вен & Gossett 


= Max. pressure: 435 psig design (6RGF1 to GRGF6 are 390 psig design) = Temp. range: -40° to 300°F axylem brand 
Max. BtuH* — Max. Max. ASTM 316L STAINLESS STEEL, COPPER 316L STAINLESS STEEL, NICKEL BRAZE 
(Water BtuH** (Oil BtuHt (R22 W H L Mfr. Item H L Mfr. Item 
di Water) to Water) to Water) Connection (in.) (in. — (in.) Model No. (in.) (in.) Model No. 
il 
135,000 12,725 — { in МАРТ 4.37 in | 12.2 in 1.37in BP410-10-LCA 2МХВ4 | 122in 1.64in BPN410-10 LCA — 6RGD9 
350,000 25,450 = 1 in MNP 4.37 in | 12.2 in 2.34 in BP410-20-LCA — 2NXR5 | 122in 2.61 in BPN410-20LCA 6RGEO 
500,000 50,900 = Tin MNPT 4.37 in | 122in 3.37 in BP410-30-LCA — 2NXR6 | 12.2in 3.58in БВРМ410-30 (СА ӨНбЕТ 
700,000 76,350 — 1 in MNP 437in|12.2in 4.28 in BP410-40-LCA 2МХВ7 | 12.2in 4.55 іп ВРМ410-40 (СА — 6RGE2 
1,200,000 127,250 = Tin MNPT 4.37 in 122in 6.22in BP410-60-LCA 2МХВ9 | 12.2in 6.49in ВРМ410-60 (СА  6RGE4 
1,100,000 190,875 = 2 in MNP 7.48 іп | 24.31п 3.853 in BP422-30-LCA 2МХТ7 | 24.3 іп 4.123in ВРМ422-301СА 6RGF1 
2,000,000 279,950 — 2 in MNPT 7.48 іп 24.3іп 6.155 in ^ BP422-50-LCA 2МХ19 |24.3in 6.425 in БВРМ422-50 (СА  6RGF3 
2,500,000 281,750 == 21п ММР 7.48 іп | 24.3in 7.306 in BP422-60-LCA — 2NXU1 | 24.3 іп 7.576in ^ BPN422-60LCA —6RGF4 
5,900,000 509,000 — 2 in MNPT 7.48іп | 24.3 іп 9.608in  BP422-80-LCA 2МХ02 |24.3in 9.878 in BPN422-80 LCA  6RGF5 
5,900,000 636,250 — 21п MNP’ 7.48іп | 24.3in 11.91in ^ BP422-100-LCA 2МХИЗ |24.3in 12.18in BPN422-100 LCA 6RGF6 
Oil, Double Wall 
85,835 32,000 = {in MNP 4.37 in | 12.2іп 2.65іп  BPDW410-20LCA 6RGC2 = = = = 
134,881 50,000 = {in MNP 4.37 in | 12.2in 3.78in BPDW410-30 LCA 68003 — = = — 
139,610 35,000 = 1 in MNP 4.37 in | 20.7in 1.37in X BPDW415-10LCA 68006 == = E = 
183,929 65,000 = {in MNP 4.37 in | 12.2іп 4.91іп XBPDW410-40LCA 68004 = = == = 
282,024 98,000 = 1 in MNP 4.37 in | 12.2in 7.16 in BPDW410-60 LCA 68005 = — = == 
317,243 78,000 == {in MNP 4.37in|20.7in 2.65іп  BPDW415-20LCA 6ВбС7 == — = = 
492,134 123,000 = {in MNP 4.37 in | 20.7 in_3.78in BPDW415-30 LCA 68008 = = = = 
661,587 170,000 = {in MNP 4.37 in | 20.7 in_4.91 in XBPDW415-40LCA 6RGC9 = = = = 
831,000 210,000 = {in MNP 4.37 in | 20.7 in 6.04in —BPDWA415-50LCA 6Һ000 = = = = 
995,110 242,000 = {in MNP 4.37 in | 20.7in 7.16in BPDW415-60LCA 6RGD1 — — — = 
1,225,875 320,000 = {in MNP 4.37 in | 20.7 in 9.42in BPDW415-80 LCA 68602 = = = = 
1,452,663 395,000 — 1 in MNP 4.37 in | 20.7іп 11.67 in BPDW415-100LCA 6RGD3 = = = = 
1,566,533 450,000 = {in MNP 4.37 in | 20.7 іп 13.92in BPDW415-120LCA 6RGD4 = = = — 
Refrigerant 
— — 6,000 1 іп МАРТ, % in SW 4.37 in | 12.2in 1.37in ^ BPR410-10-LCA — 2NXU4 | 122in 1.64in ВРМВ410-101СА  6RGF7 
= = 12,000 Tin МАРТ, Zin & % in SW 4.37 in | 12.2 in 1.76 in BPR410-14-LCA  2NXU5 12.2іп 2.028in  BPNR410-14 LCA 6RGF8 
= = 30,000 Тіп MNPT, %in&%inSW 4.37іп 12.2in 37 in BPR410-34-LCA — 2NXU6 | 12.2 іп 3.968 in  BPNR410-34 LCA  6RGF9 
— — 60,000 1 in МАРТ, % in SW 4.37 in | 20.7in 3.12 in BPR415-28-LCA  2NXU7 | 20.7 in 3.386in  BPNR415-28LCA 6RGGO 
= = 90,000 Tin MNPT, % in SW 4.37 in | 20.7in 4.47in ^ BPR415-42-LCA  2NXU8 20.7іп 4.744 in  BPNR415-42 LCA 6RGG1 
= = 120,000 1 in МАРТ, % іп SW 4.37 in | 20.7 in 6.67 in BPR415-56-LCA 2МХ09 | 20.7in 6.102in  BPNR415-56 LCA 68002 
w = = 204,000 2in МАРТ, 1% іп & 196 in SW 7.48 іп | 24.3 in 6.155in BPR422-50-LCA — 2NXV1 |24.3in 6.425in BPNR422-50 LCA 6RGG3 
later 
45,000 = = {1 in МАРТ 4.37 in | 12.2 in 2.34 in BP411-20-LCA 2МХТІ — — — — 
60,000 = — 3A in MNPT 3.18in| 82in 1.211п BP400-10-LCA 2МХР9 8.45іп 1.45 іп BPN400-10 LCA — 6RGD5 
150,000 — = 34 in MNPT 3.18 in| 82in 2.02in BP400-20-LCA 2МХВ1 |8.45in 2.23in BPN400-20LCA  6RGD6 
225,000 = = 34 in MNPT 3.18in| 8.2in 2.83in BP400-30-LCA 2МХВ2 |8.45in 3.01 in BPN400-30 (СА — 6RGD7 
350,000 — — % in МАРТ 318in| 82in 3.64 in ВР400-40-СА ^ 2NXR3 | 8.45 іп 3./9in ^ BPNA400-40LCA  6RGD8 
70,000 = = 1 in MNPT 4.37 in | 12.2іп 3.31 in BP411-30-LCA 2МХТ2 | 122in 3.58іп BPN411-30LCA — 6RGEG 
180,000 = == 1їп МАРТ 437in|12.2in 2.341п BP412-20-LCA — 2NXT3 | 122in 2.61 in ВРМ412-20 (СА —6RGE7 
295,000 = = 1 in МАРТ 437in|12.2in 3.31 in BP412-30-LCA 2МХТ4 | 12.2in 3.58 in BPN412-30 (СА  6RGE8 
350,000 — = 1 in МАРТ 437in| — — — — 12.2in 2.61 in BPN411-20LCA 6RGES 
415,000 — = 1 in МАРТ 4.37 in | 12.2іп 4.28 іп BP412-40-LCA 2МХТ5 | 12.2іп 4.55 іп ВРМ412-40 (СА 6В6Е9 
535,000 — = {in MNPT 4.37 in | 12.2 in 5.25in BP412-50-LCA 2МХТ6 | 12.2 in 5.52 in ВРМ412-50 (СА 6RGFO 
900,000 = = 1 in MNPT 4.37 in | 12.2 in 5.25іп BP410-50-LCA — 2NXR8 | 12.2 in 5.52 in BPN410-50LCA 6RGE3 
1,500,000 = = 2 іп МАРТ 7.48 іп | 24.3 іп 5.004 in BP422-40-LCA 2МХТ8 | 24.3 іп 5.274in ВРМ422-401СА 6RGF2 


* 180°F boiler water inlet, 130°F outlet, 50°F domestic water inlet, 140°F outlet. ** ISO VG 46 oil cooled to 125°F using a 2:1 oil-to-water flow rate and 85°F water. T Cool 
2.4 gpm per ton of water from 54° to 44°F using R22 at 35° and 8°F superheat. 
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HVAC Pneumatic Controls Details on page A1. 


SIEMENS Honeywell Johnson o 
Controls 


Pneumatic Transmitters and Thermostats 


Temperature Transmitters—Devices monitor temperature in a variety of applications, particularly those 
requiring indication with a receiver-controller. 


Thermostats—Designed to control pneumatic valves and damper actuators in heating and cooling applica- 
tions. Cover not included unless specified. 


Temp. Sensing Sensing 
Max. Air Control Capillary Bulb Bulb Mfr. Item 
Description RA/DA Pressure — Range Length Dia. — Length Brand Model No. 
Pneumatic Temperature Transmitters 
279A25 1- or 2-Pipe, ; o о hei i 

Rigid Bulb DA 30psi 30°to180°F | — Asin 1#6іп Powers Controls 356-0750 4Е683 
1-Pipe, Duct Mount, DA 25 psi 25°to125°F  — Wein 1 ft3in Honeywell LP914A1144 279A21 
Rigid Bulb DA 25 psi -40°to160°F -- Tin 1 ft3 in Honeywell LP914A1003 279А26 
1-Pipe, Rigid Bulb DA 25psi 40°t0 140° Зет Vin |f Honeywell — LPSO7A1002 3UCO1 
38Y185 DA 30 psi 0° їо 100°F — іп 9 in Powers Controls — 184-0028 2КОВ1 
1-Pipe, Well Mount, DA 25 psi -40°to160°F -- 1/9 in Тіп Honeywell LP914A1060 30С06 
Rigid Bulb DA 25 psi 40° їо 240° -- 1/42 in Тіп Honeywell LP914A1052 279A24 
ipe. Si DA 25 psi 65° їо 85°F 36іп Ain 9%іп Honeywell LP916A1134 279A22 
Temp gad Filled DA 25psi 65°to 85°F 36in іп 5%in Honeywell LP916A1019 279A23 
Remote Bulb ý DA 30 psi 30° to 150°Е 60іп ¥%in 5%in Honeywell LP920A1039 279A25 
DA&RA  25psi 65° to 85°F 36 in Ain 9%іп Honeywell LP916B1082 30612 
DA 25 psi O°to100°F 5%in Yin 4in hnson Contro! -5210-1002 38Y185 
e . ё рА 25 psi 40° їо 240°Е 5 Фп Yin 4 in -5210-1004 38Y186 


Jo 
Johnson Contro 

DA 25 psi -40° to 160°F 48 in іп 4in Johnson Contro! -5210-1113 38Ү188 
DA 25 psi 0O0*?to100*F 48іп Y4 in 4in Johnson Controls Т-5210-1114 38Y189 
DA 30 psi 60° їо 85°F 48іп %in  3%2in__Powers Controls 188-0031 40РМ39 
DA&RA  30psi 60° їо 85°Е  48in ¥in 3%іп Powers Controls 188-0030 40РМ38 


n\n a 


erdt хх Liquid-Filled Bulb 


4E666 "mm А DA 25psi 0° їо 100° 9біл Ип 4in — Johnson Controls Т-5210-1009 38Ү187 
Liquid-Filled Capillary —pA — Pr psi 08101009: 204in in  4in Johnson Controls T-5210-118 38Y190 
Pneumatic Low Limit Controllers 
ique File Coa y Proportional 25 ^ 010270 — — 96  JohnsonControls T-3610-1001 38Y130 
Rigid Bulb Mount, proportional 25 ^ 0102700 — — 18 Johnson Controls T-3610-1002 38Y131 
Temp. Mfr. Item 
Max. Air Control Mfr. Item Description Model No. 
Description RA/DA Pressure Range Model No. Accessories, Honeywell 
Pneumatic Thermostats, Honeywell Modernization Kit w/ Universal Adapter & Cover, Prepares 14002573-001 31277 
DA 25 psi 60° to 90°F_TP970A2004  3UC87 3-Pipe Day/Night T-Stat for TP971C T-Stat 
DA 25 psi 60° to 90°Е TP970A2259 30689 RADELINE® In-Line Restrictor, 0.005 Restrictor 1⁄4 x %2 x 1⁄4" 14002913-001 31778 
RA 25 psi 60° to 90°Е TP970B2002 30090 RADELINE® In-Line Restrictor, 0.007 Restrictor 1⁄4 x 1⁄4 x 1⁄4" 14002913-002 31779 
1- or 2-Pipe, Single Day: 59* to RADELINE® Satin Chrome T-Stat Cover Kit (Incl. 14004406-910  3T282 
or 2 Temp. DA 25 psi 90°F, Night: TP971A2003 279А27 Setpoint Slot Cover & 6 Window Inserts) 
. . 90*to 80°F RADELINE? Beige T-Stat Cover Kit (Incl. 14004407-910 37283 
DA and RA 25 psi 60° їо 90°F TP972A2002  3UC95 Setpoint Slot Cover & 6 Window Inserts) 
DA and RA 25 psi 60° to 90°F TP973A2076 30699 RADELINE® T-Stat Tool Kit, Incl. Gage Port AK3863 31288 
Pneumatic Thermostats, Johnson Controls Needle, T-Stat Tool, & Calibration Wrench 
2-Pipe. Horizontal DA 25psi 55%1085%Ғ T-4002-201 38Ү156 RADELINE? T-Stat Calibration Tool & Cover Remover CCT735A 37289 
ripe, п0г2ота ВА 25psi _ 55° to 85°F 1-4002-202  38Y157 Pneumatic Fitting Kit for Replacement & Repair of Pneumatic Devices — MJK100 30020 
= R DA 25 psi 55° to 85°F 1-4002-203 38Ү158 Pneumatic Calibration Kit, Incl. Pressure Bulb Assy., Tubing, 
2-Pipe, Vertical RA 25 d 55° to 85°F T-4002-204  38Y159 n-Line Gage Tee, Gages, Slide Rule, & T-Stat Tools MQP800 3UC32 
2-Pipe, Horizontal DA 25 psi 15° to 30°C T-4002-9008  38Y170 Accessories, Johnson Controls : И 
ре, ВА 25 psi 12° to 30°C T-4002-9009 38Ү171 Clear T-Stat Plastic Guard, 71 x 6'H x 3'D GRD10A-608 38Ү120 
2-Pipe, Vertical DA 25 psi 55° to 85°F T-4002-9012 38Ү172 Beige T-Stat Cover, Horizontal, Blank, 2 in L x 3 in Hx 2 in D -4000-2138 38Ү134 
2-Pipe, Horizontal DA 25 psi 55° to 85°F Т-4054-1 38Y173 Beige T-Stat Cover, Horizontal, No Thermometer, -4000-2139  38Y135 
2-Pipe, 2 Temp., . 2 = No Windows, 2 in L x 3 in H x 2 in D 
Horizontal DA 25psi 55° to 85°F Т-4506-201 38Ү174 Beige T-Stat Cover, Horizontal, No Thermometer, -4000-2141  38Y136 
2-Pipe, 2 Temp., Vertical DA 25psi 55°to85°F T-4506-202 38Ү175 Sing e Window, 2 ne x3 in H х 2 inD i 
2-Pipe, 2 Temp., я aE eige T-Stat Cover, Horizontal, Thermometer, ANA: 
Horbental P DA 25 psi 55° to 85°F T-4506-203 38Ү176 Single Window, 2 in L x 3 in Hx 2 in D 4000-2142 — 38Y137 
2-Pipe, 2 Temp., Vertical DA 25psi 55910 85°F 1-4506-204 38Ү177 Beige T-Stat Cover, Vertical, No Thermometer, -4000-2144 38Ү138 
2-Pipe, 2 Temp., RA 25psi 55%10 85°F Т-4506-217  38Y178 No Windows, 210 L3 in lx 2 nb. 
Horizontal DA 25psi _ 55° to 85°F Т-4516-201 38Ү179 Belge We at Cover, M No етт, -4000-2145 38Ү139 
DA 25psi 55%10 859Ғ Т-4752-201 38Ү180 Ingle Window, 2 -x In xen - - - 
RA 25 psi 55° to 85°F Т-4752-205  38Y181 Beige T-Stat Cover, Vertical, Thermometer, 2 in Lx 3 in H x 2 in D -4000-2146 38Ү140 
М А саа т 
2-Pipe, Horizontal ОА апі ВА 25psi 55°to85°F T-4756-201  38Y183 White T-Stat Cover, Horizontal, No Thermometer, -4000-3139 38Ү141 
: 5 5 Мо Windows, 2 in L x 3 in H x 2 in D 
RA 25 DSi SO OSE 450-205 30/184 White T-Stat Cover, Horizontal, No Thermometer, 
Pneumatic Thermostats, Siemens & Powers Controls j Й ir Hy Oi $ -4000-3141  38Y142 
с 7 7 5 = Single Window, 2 in L x 3 in H x 2 in D 
1-Pipe, Single Temp. DA 30 psi 45° to 85°F 192-200 2KGP9 White T-Stat Cover, Horizontal, Thermometer, 
снет DA 30psi  45°to85°F 192-202 4Е666 Single Window, 2inLx3inHx2inD — — -4000-3142 38Ү143 
2-Pipe, Single Temp. RA 30psi  45°to 85°F 192-203 4E067 ver. Vert 
: - pst White T-Stat Cover, Vertical, No Thermometer, -4000-3144 38Y144 
Dual Setpoint, Day/Night DA 30 psi 45° to 85^F 192-204 4E673 No Windows, 2 in Lx 3inHx2in D 
2-Pipe Heat/Cool, 2 Temp. RA 30 psi 45° їо 85°F 192-208 4E670 White T-Stat Cover, Vertical, No Thermometer, 
2-Plps, Single Temp DA 30psi 7°to 30°C 192-222 40PN28 Single Window, 2 in Lx 3 in Hx 2 in D 1000-3145 3811 
d DA 30 psi 60° to 85°F 832-0120 2KGP7 Beige T-Stat Conversion Kit, 1 in Lx 5 in Hx 6 in D 1-4000-605 38Ү146 
Pneumatic Thermostat Conversion Kits, Honeywell Beige T-Stat Conversion Kit, 1 in Lx 2% in Hx 5 in D 1-4000-610 — 38Y147 
1- or 2-Pipe. Single DA 25 psi 60° to 90°Е TP970A2145 30088 Beige T-Stat Conversion Kit, 1 inLx 4 in Hx 5 in D 1-4000-611 38Ү148 
or2 Temp. paing RA 25 psi 60° to 90°F TP970B2077 306091 White T-Stat Conversion Kit, 1 in Lx 5 in H x 6 in D 1-4000-630 38Ү152 
` DA and RA 25 psi 60° to 90°F TP972A2192 279A28 Beige T-Stat Cover, 2 in Lx 3 in H x 2 in D -4756-1738 38Ү182 
Pneumatic Thermostat Conversion Kits, Johnson Controls Accessories, Siemens & Powers Controls 
“Dina Ki " DA 25 psi 55° to 85°F Т-4002-301 38Ү160 Beige Plastic Cover for Single-Temperature T-Stats; Adj. Y 
2-Pipe Kit, White Cover RA 25psi 55°to85°F Т-4002-302 38Y161 Setpoint, Indicator Setpoint, & Chassis Exposed 192252 2КӨРВ 
UMEN DA 25 psi 55° to 85°F T-4002-303  38Y162 Beige Plastic Cover for Heat/Cool T-Stats; Adj. Setpoint, E 
2-Pipe Kit, Beige Cover RA 25 ГЕ 55° to 85°Е 1-4002-304 38Ү163 Indicator Setpoint, & Chassis Concealed 192-256 4Е679 
Pneumatic Thermostat Conversion Kits, Siemens & Powers Controls Beige Plastic Cover for Day/Night T-Stats; Adj. Setpoint, 192-062 46680 
Retro-Fit Kit, 2-Pipe, DA 30psi | 45*t085^F 192-840 ДЕ668 Indicator Setpoint, & Chassis Concealed - 
Single Setpoint RA 30psi  45°to85°F 192-841 4Е669 Calibration & Cover Screw Wrench with Pocket Clip; 5 Per Раск 192-632 4E891 
Retro-Fit Kit, 2-Pipe, ; " 3 " T-Stat Conversion Kit, DA, 2-Pipe, Max. Air Pressure: 30 psi 192-850 40PN29 
Heat/Cool Dual Setpoint DA and RA 30 psi 45° to 85°F 194-3083 4E672 
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HVAC & REFRIGERATION 
HVAC Pneumatic Controls 


Honeywell ous Nj 
SIEMENS Controls 


Pneumatic Switches, 


Transducers, 
Relays, and Valves 


Pneumatic Switches—Feature electric 


Pressure Control—Low pressure control is designed 
for applications in which a pneumatic air signal is used 
to operate an electric or electronic device. Applications 
include pressure-electric switches in pneumatic 
systems, control of pumps or small air compressors, 
and pressure-electric interlock of fluid flow systems. 


Relays—Perform various functions in a control loop. 


Solenoid Air Valves—Commonly used to alternately 
apply pressure to and exhaust pressure from pneumati- 


[у 
у 


А 4Е715 
pneumatic relays rated at 120V. cally controlled devices. 3UC34 
Max. 
Safe Control Air Air H w D Dia. Mfr. Item 
Description Air PSI Pressure Connec. (in.) (in.) (іп) (іп) Brand Model No. 
Pneumatic Switches | В 
PCM a ЖЕТІ 7 uM 5%in 3%in 2іп -- Honeywell Р658А1013 3UC33 
Pneumatic Signal to Activate Electric — 39 — tg 24 psi i epee eee 3%ein Зуп 194in — Honeywell P658B1012 3UC34 
Switch, Panel Mount, w/o Case T р у 
Manual Diverting, Bleed or Blocking 30 0 to 18 psi їйїп 1Фіп 3in — Honeywell SP470A1000 279A14 
Minimum Position NN МА Уа (4 mm) Barbs 2%in 2%in 3%in — Honeywell SP970A1005 279A13 
Pressure Control 
Single Stage — 30 20 psi % in Barbed 34 — 2e 3% — ОТОП  piogC-7C 406329 
Transducers 
25 — 0.5to 19 psi 5 in 3in 3in — poison EP-8000-2 36P580 
Electronic Pneumatic Transducer 25 18 to 25 psi 582 in or 74 іп Barb 3'Vein 12542in 2in = ШЕ ЕР-8000-1 208601 
- 30 0 to 18 psi 2%cin 3%in 2in — Honeywell RP7517B1016 278Y48 
elays 
Positioning Switch 30 0 to 30 psi 1% NPT Female 1%in 1%in 2%in — Siemens 141-0600 4Е715 
Electric Pneumatic 50 0 to 20 psi Barb for % 0.0 Plastic Tubing 2 іп 3%ein 1 іп Ain Honeywell RP419A1057 60RC48 
i 30 0 to 18 psi — — {in 1) Honeywell RP470A1003 279А15 
Pneumatic Control Selector T + + + 
ш ЖОО TAM TE BET, |o: 
Pneumatic Switching Control Of psi. = = ш 2 „oneywe 
30 13 to 17 psi , | : = = 2%іп 1% Honeywell RP670B1017 279A20 
Pneumatic Capacity Control 30 Oto 18 psi Barn or REE Mio EI For — 1% in 1% Honeywell RP970A1008 279A18 
18 psi Main, 3 Port 1 (Main, Supply) barb for 4 (6-mm) OD tubing 
Pneumatic Reversing Control 30 to р si Pilot Ports 2, 3, and 4 (Branch, Output, Pilot, Input and — — 2%in 1% Honeywell RP972A1006 3UC63 
р Exhaust ,respectively) barb for 952 (4-mm) OD tubing 
Solenoid Air Valves m 
EEUU i E 50 Oto30 psi 2% 1% 1% — Siemens 265-1028 440453 
y А Е Y in Barb 
Electrically Operated, 2 Position, 50 Oto 30 psi 3% 2% 1% -- Siemens 265-1022 4Е725 


3-Way Valve, Junction Box 


Johnson (| 


тама” Controls 


Honeywell SIEMENS 
Pneumatic 
Damper Actuators 


Proportional control of dampers in either 
independent or sequence operation. 


KME models are for use on VAV terminals, small dampers, and 
valves. 346" fitting for 4" tubing, 72" mounting hole diameter. 
Operating temperature limit: -20° to 180°F. 

Honeywell 3UC22 to 3UC24 have no bracket or ball joint, and 
are for direct replacement. 

Siemens/Powers Controls - most models have pivot 
mounting. 

Johnson Controls models respond to a pneumatic controller 
or electro-pneumatic transducer. 


4DED1 279A08 


Nominal NetForce Net Force 
Operating Max. Air Spring Exerted — Exerted Mfr. Item 
PSI Range Pressure Stroke Range  G18PSI @OPSI H L Ww Includes Brand Model No. 
Linear Actuators 
VAV Terminals, Small Dampers 
30psi 11/віп 5tol0psi 671b 34 Ib 4%in 5n 4%in Mounting Bracket KMC Controls МСР-80313101 4DED1 
0 to 20 30 psi 11/6іп 81013рб 4716 54 Ib 4%in Бп 4%in Mounting Bracket KMC Controls MCP-80315101 4DED2 
30 psi Т Mein 3 to 8 psi 81 Ib 20 Ib 4Ain 56i 4%in Mounting Bracket КМС Controls MCP-80318101 4DED3 
25 psi 3in  8toí3psi 471b 54 Ib iin Tiin Tin Auxiliary Mounting Bracket Johnson Controls П-4073-5 38Ү119 
3108 30psi 2*75in  3to8psi 36 Ib 9lb  29»in 6 Hein — — Honeywel МР90901201 30022 
50107 — 30psi 2%Фіп 51010рѕї 3016 15ІР 21:іп 6 Hein — — Honeywel МР90901227 30024 
810 13 30psi 275in 81013 рѕї 211b 24b 2172іп біп — — Honeywel MP909D1219 3UC23 
Small Dampers and High Velocity Mixing Boxes 
31013 29 psi 4in  3tol3psi  33lb 19810  675in 17 in 6 5 in Fixed External Mounting Bracket and Ball Joints Honeywe| МР909Е1018 30026 
29psi — 4in  3toi3psi 3.31 198]  67:in {7in 6%іп — Honeywe| МР909Е1026 30627 
3107 20psi 2%іп 8%13рбі 88|р 241р Anin 107 4%іп Pivot Post, Mounting Plate, Clevis, and Arm Powers Controls — 331-4811 — 2KGP4 
91013 29psi 3Voin 9410 13 рѕї 3.31 59415 біп 17 in 655 in Fixed External Mounting Bracket and Ball Joints Honeywel MP909E1174 279A07 
Medium to Таре Dampers 
01020 0 psi 3in 81013 рї 15016 — 8 in 12 in біп Mounting Bracket and Pilot Positioner Johnson Controls ^ D-3153-1  12Y963 
30psi — 3in  8toí3psi 15010 біп 12 іп біп. Mounting Bracket Johnson Controls  D-3153-2 12Ү062 
3107 30 psi 4in 3to7psi  1211b 33 Ib 4% in in 41%іп — Powers Controls 331-3000 — 40PN45 
29psi 3Фіп 3toi3psi 8916 50 Ib біп 18%in 6%in External Mounting Bracket and Crank Arm Assembly Honeywe| MP918B1006 279A06 
3to 13 30 psi 4in  3tolí3psi  55lb 33 Ib 4 ys in 1Oin 419% іп — Powers Controls — 331-3001 40РМ46 
30 psi 6 in 3to 8 psi 179 Ib 54 Ib тіп 14in  79*95in — Powers Controls — 331-3012 — 40PN49 
5 to 10 30psi 2%in 5tolOpsi  64lb 24b  3'YXiin біп 4in Bracket, Clevis " Powers Controls 331-4514 — 40PN43 
; 141 i i 151 5A i External Mounting Bracket, Crank Arm Т 
25psi 3%in 8to13psi 83 Ib 160 Ib 8in 20%in 6%in Assembly, and Positive Positioner oneywe MP918A1024 279A08 
30 psi 4in  Gtoi3psi 5516 88 Ib 7%in 20%in 4% in Pivot Post and Mounting Plate Powers Controls 331-2077 — 2KGP5 
81013. -390ті 4п %8013рі 55 33lb 4%in Win 4%-іп Clevis Powers Controls 531-2061 40РМ48 
30 psi біп 81013рбі 8916 1440 7%in in  795in Clevis Powers Controls 331-2866 40РМ54 
30 psi 4in  Gtol3psi 551b 88 Ib Tin 20176іп 4 97 in Positioning Relay Powers Controls — 332-2973 — 40PN47 
30 psi біп 810 13 рї 891Һ 1440 7 %in 14in 7 %ein = Powers Controls — 331-3011 — 40PN51 
30 psi біп  8toí3psi 8916 140 8%in 201%76іп 7 еіп Positioning Relay Powers Controls — 332-3011 40РМ52 
Rotary Actuators 
VAV Terminals, Small Dampers 
30 psi — 510 10 рѕї 8516 4216 dhin 84i 4%in Mounting Bracket KMC Controls MCP-36313000 4DEA7 
01020 30 рві - 810 13 рѕі 591 69 Ib 421 84i 4%in Mounting Bracket KMC Controls МСР-36315000 4DEA8 
30 psi — 3to8psi 10216 25 Ib 47 8%in 4%in Mounting Bracket КМС Controls МСР-36318000 4DEA9 
ICCeSSOry 


Proportional Pilot Positioner Kit, Control Range 2 to 12 psi; 


Pressure Range 2 to 13 psi; Max. Safe Air 25 psi psi 
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Positioner, Spring, Mounting Plate, Hardware Johnson Controls 


HVAC & REFRIGERATION 
HVAC Pneumatic Controls 


Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. 


Pneumatic Receiver-Controllers and Modular Controllers 


Johnson Controls—38Y191 directly controls dampers, valves, and other devices in a pneumatic transmission system 
from a remote transmitter. 208602 is a pressure independent submaster device for regulating air flow in УАУ boxes. 20RG03 


controls the output volume in response to a reset signal from a thermostat or other master controller. 


KMC—For use with pressure switches, 
receiver gauges, relays, and temperature 
transmitters to control valves and actuators, 
including low-limit applications. 


Siemens—Use to control temperature, humidity, and 
pressure of mechanical equipment in commercial build- 
ings. Feature internal restrictors for transmitter inputs 
and plug-in air connectors. Setpoint can be reset. 


f ” 

Johnson (| SIEMENS 

Controls 

кс Honeywell 
Honeywell— CONTROLS 
Use with remote sensors to provide proportional (P) or 
proportional plus integral (P--I) control of temperature, 
humidity, pressure, or dew point. 


H w D Air Input Reset Control Mfr. Item 
Type (іп) (іп.)) (іп.) Range (psi) Gauge Capability Output Type Brand Model No. 
Receiver Controller 
Dual Input 5in Sin біп  18t022 Yes — 31015 Proportional donnson Т-5800-3 38Y193 
Dual Input w/Remote Set 31015 KMC 
Point Adjustment, High 5 йіп 4%in 2%sin 31030 Optional Yes ;, Field Selectable CCC-1002 4DED4 
Main Valve Capacity psig Controls 
nput #1 DA, 
Multiple Inputs 5'Vein 634in З іп 31015 Yes Yes 01022 Input#2RA, Siemens 195-0003 45685 
Input #3 Reset 
4E685 5in біп біп  18t022 Yes — 81015 Proportional conson T-5800-1 38Y192 
5'VWein 6%in 3%in 31015 No Мо Oto22 LEA Siemens 195-0011 4Е686 
Single Input 8in “іп 3in  18t022 Yes — 81015 Proportional Johnson T-5312-1 38Y191 
8in 4in 3in  18t022 Yes — 81015 Proportional Johnson Т-8000-1 38Y194 
8in 4in 3in  18t022 Yes — 81015 Proportional PO Son T-8000-3 38Y195 
Modular Controller 
Dual Input 5 Zin 3%ein 3%in 31015 = — . 3 їо 13 Field Selectable Honeywell RP920B1031 279A05 
Single Input Б іп 1%in 3¥%in 31015 -- -- . Sto 13Field Selectable Honeywell RP920A1033 30058 
Setpoint Range Setpoint Range Main Air Reset Mfr. Item 
38Y192 Description Мах. (іп. WC) Min. (in. WC) Pressure (psig) Pressure Band Brand Model Мо. 


Reset Volume Controllers 
NO, Cooling: DADR, Heating: DARR 


NC, Cooling: RARR, Heating: RADR 0.15 to 3.2 Ше арада dicioni em 5990071 20RG02 
NO, Cooling: DARR, Heating: DADR 0.151925 01009 р510 PS Controls р.3400-2 208603 
NC, Cooling: RADR, Heating: RARR : у * 
pp тот: n 
( 
Johnson ( м И, 1ЗЕ615 Contact Control Air Air Mfr. Item 
Controls Item Action Pressure Connec. Voltage Model No. 
= Air Switchin 111015рві 1⁄4 in Barb — V-6135-2 38Ү207 
Pneumatic Valve 9 151019 psi “іп Barb - V-6135-3 38Ү208 
ін 2 2104psi іп Barb — V-6135-1 38Ү206 
Solenoid Air - Тіп МРТ 120VAC  V-2410-2 38Ү204 
Міп Вай 120VAC V1THAA-100 38Y197 
V I NO / NC ain Barb 120/240V AC VITHAA-115 38Y198 
aives Solenoid 01025 psi - /іп Barb 220/240V АСҮТІНВА-100 38Ү109 
= 3-wa Air Valve PS! уіп Ваго 208/ AC VT1HCA-100 38Y201 
y Ya in Barb 440/480V AGVTIHDA-100 SINE 
i i iti i icati Vain Вай) 277V AC V11HFA-100 208621 
Series V11 models can be mounted in any position and are for use in applications TL Ba A AS eet oo Ете 
where the operation of a pneumatically-operated device is dependent upon an Safety Relief NO 1020 Al m T 
Й Нее Н psi Жіп Barb V-6040-1 38Y205 
electrical circuit. Pilot Valve 


Variable Air Volume (VAV) Control Kits 


CONTROLS 


-— | ir А Қ А ПЕТ 
ж (мені - Contain all components necessary for field replacement of pneumatic controls for each indicated 
Ka SUA қ н 

ae кшш СЕ; application. For kit contents go to Grainger.com®. Mir нет 

M SUR Application Model No. 
е айы Cooling Only KIT-1001 4DDY4 
4DDY5 : = Fan Power and Electric Reheat KIT-1002 4DDY5 
—_— Fan Power and Hot Water Reheat Up to 22.5K BtuH KIT-1003 4DDY6 
Fan Power with Hot Water Reheat Up to 55K BtuH KIT-1004 4DDY7 


Variable Air Volume (VAV) Controller Submasters and Sensors KIG 
SUBMASTERS 


in aj . i Thermostat Setpoint Range 
» Main air pressure: 15 to 30 psig Control Required for (in. wc) Reset Air Mfr. Item 
= Output sensitivity: 5 psi/0.02" WC Әуре Cooling Heating | Min. Max. Pressure Band | Consumption Model No. 
i in: 0" ubmasters 
" Setpoint range тіп. 0 WC КЕК DA DA RA 0101 Міп 1 8-0.510 13 psig 14.4 SCIM at 20 psig 050-2001 40072 
= Adjustable min./max. velocity limits -DA DA RA 0101 Min+1 820.510 13 psig 14.4 SCIM at 20 psig (056-2003 40073 
= Push-on fittings for 4" 0.D. tubing RA ВА DA 0101 0101 3+0.5to 8 psig 14.4 5СІМ а120 psig CSC-2004 40074 
: : DA DA ВА 0101 Мїп + 1 8 +0.5 to 13 psig 11.5 SCIM at20 psig CSC-2007 40075 
= Mounting bracket included RA — RÀ — DA Oioi 0101 3:0510%р510 TL5 SCIMat 20 psig CSC-2008 — 40076 
CSC-2000 Series—Designed for use on VAV terminal units in BERR DEA x DER à T Mintz 8 23 1% psig 312 SIM а 2 psig " gsc 2009 5 20021 
; ; 0 in to 0 10 psig ; at 20 psig Б - 
HVAC systems. 40022 has а 0 to 10 molded plastic reference dial. DARA DARA DARA Oto? Minto2 — 01010 psig 46.1 SCIM at 20 psig CSC-3025-10 40079 
: е DA/RA DARÀ DA/RÀ 0101 Min to 1 01010 psig 28.8 SCIM at 20 psig CSC-3021-10 4DEA1 
CSC-3000 Series—Universal replacement for more than 85% of DARA DARA DARA Otot  Mintot 01010 psig 28.8 SCIM at 20 psig CSC-3023-10 ADEA2 
OEM-supplied direct- and reverse-acting pneumatic VAV volume- Mounting 
reset controllers shipped since 1980. Reset start point factory set туе ҚАРЫ КҮҮП АН АРАТА ME йет 
at 8 psig for 40078 апа 40079; З psig for 4DEA1; and 10 psig for Differential Pressure Flow Sensors, 74 іп Thick Foam ека Included i j 
4ПЕА2. 1 Sensing Point 3 У in 4in 3» x 1% in 2 34 in 555-1002  4DEA3 
2 Sensing Points 5 ha in 6in 12 х1 5 in 3 ЫЛ in 325-103 4DEA4 
3 Sensing Points Т 2/ҙ in 8in 5% x 14 in 4 5^ in -1004  4DEA5 
DIFFERENTIAL PRESSURE FLOW SENSORS 4 Sensing Points 9 2%2 in 10 in 6» x Tin БЕЛІП 555-1005  4DEA6 


a 1⁄2" exterior length 

a 1⁄4" push-on nipple 

For use with УАУ controllers and 36" O.D. polyethylene tubing. Easily 
installed through 75" dia. hole in duct. 
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Sensor Kit 

VAV Control Sensor Kit, Includes One 3%%2"1 (80 mm) sensor, 1 Sensing Point 
(555-1002), One 51%! (137 mm) Sensor, 2 Sensing Points (555-1003), 
One 72/%1 (195 mm) Sensor, 3 Sensing Points (555-1004), Опе 92982". 
(252 mm) Sensor, 4 Sensing Points (555-1005) Installation Guide 


Find even MORE on Grainger.com? 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Globe Valves 


21⁄2" to 6" Pneumatic and Johnson WG 
Electric Actuated Globe Valves controls | 


Cast iron flanged globe valves feature brass trim, and are designed primarily to 
regulate the flow of water and steam in response to the demand of a controller in 
HVAC systems. 


For additional information on actuators, go to Grainger.com®. 41P833 41P633 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories 
Pneum. Valve Actuator Mounting Kit MP8000-6002 41P606 
Pneum. Valve Actuator Positioner, 3 to 13 psi V-9502-95 41P661 
Close-| 3107 (Close-| 4108 Close-) 91013 | Close- Propor- Mounting Close- Propor- | Mounting 
alve alve onnec. Г. ет psi psi psi oaling iona І oaling n iona І 
Val Valve |C Mf It Off i | Off i Off i Off |Floating | tional Kit Off | Floating | On/Off | tional Kit 
Design | Config. | Size Cv Model No. psig |Item Мо. psig Item Мо. psig |Item Мо. psig | Item Мо. Item No. Нет Мо. psig | Item No. | Item No. Нет No. | Item No. 
Valves — Actuators Spr gera A Actuators, Non-Spring F Return M9000 Actuators, Spring: nomm M9000; 
2%in | 51 1 ТМ 41Р818 | 109 |41P625 | 100 41Р627 | 58 | 41P629 | 101 41P526 | 41P530 41PAAS 76 | 41P593 | 41P599 | 41P602 | 41Р445 
VG2231UL 41P819 | 37 41Р619 | 34 41Р621 19 | 41P623 | — — — — — — 
зїп | 83 ГУ ЛІ 41Р820 | 75 — A1P630| 70 |41P631 40 | 41P632 | 88 41P526*|41P530*| A1P447 | 66 |41Р593% 41P599* 41P602*| 41Р447 
NO VG2231UN 41P821 | 152 | 41P633 | 140 | 41P634 81 | 41P635  — — — — — — — — — 
дїп | 150 |-/02231/М 41Р822 | 42 41Р630 30 41Р631 23 | 41P632 49  41P526* 41P530* 41P447 | 37 41Р593* 41P599* 41P602* 41Р447 
VG2231VN 41P823 | 86 41Р633 79 41Р634 46 | 41P635 - — — — — — — — — 
y 5in | 240 | VG2231WN 41P824 | 55 | 41Р636 51 | 41P637 29 | 41P638 | 26 |41P526*|41P530*| 41P449 | 20 | 41P593* 41P599* 41P602* 41Р449 
2-Wa' 
y біп | 350 | VG2231YN 41P825 | 38 41Р636 35 | 41P637 20 41Р638 16  41P526* | 41P530* 41Р451 
2%їп | 51 | VG2431TM 41P826 | 24 | 41Р625 | 32 | 41Р627 75 | 41P629 
зш | вз LVG2431UM 41P827 | 17 |41P630 22 41Р631 52 | 41P632 
VG2431UN 41P828 | 34 41Р633 46 | 41P634 105 | 41P635 =. _ = = = 
NC дїп | 150 LVG2431VM 41P828 | 9 41Р630 13 41Р631 29 | 41P632 — - - - 
VG2431VN 41P830 | 19 41Р633 26 41Р634 59 | 41Р635 
5in | 240 | VG2431WN 41P831 | 12 | 41Р636 17 | 41P637 | 38 | 41P638 
біп | 350 | VG2431YN 41P832 | 9 | 41P636 | 11 | 41P637 26 | 41Р638 
2 іп | 54 | VG28311M 41Р833 65/14 41P625 50/19 41P627 |35 / 45| 41P629 | 60 | 41P526 | 41P530 | 41P445 | 45 | 41P593 | 41P599 | 41P602 | 41P445 
зїп | go LVG2831UM 41P834 45/10! 41630 42/13 41P631 24/31 41P632 | 53  41P526*|41P530* 41P447 | 40 41Р593* 41P599* 41P602*  41P447 
3-Wa VG2831UN 41P835 |91 /21| 41P633 84/28 41P634 |49/63 41P635 | — — — — — — — — — 
Mixing — дїп | 157 LVG2881VM 41Р836 25/6 | 41P630 23/8 41Р631 14/18 41P632 | 30 |41Р526*| 41Р530* 41P447 | 11 41Р593 | 41P599 41Р602 | 41P446 
9 VG2831VN 41P837 51/12 41P633 47/16 41P634 27/35 41P635 | — — — — 22 |41P593* 41P590* | 41P602* | 41P447 
біп | 238 | VG2831WN 41Р838 | 33/7 | 41P636 23/8 41Р637 18/23 41P638 | 15 |41Р526% 41Р530% 41P449 | 12 41Р593* | 41P599* 41Р602* 41P449 
біп | 347 | VG2831YN 41P839 23/5 | 41P636 21/7 41P637 12/16| 41P638 | 9  |41P526*| 41P530* 41Р451 | 7  |41P593* |41P599*  41P602* | 41P451 
* Two actuators required. } Actuators can be configured to spring return either open or closed. 
Honeywell SIEMENS == 
ы SIEMENS 4l E | 
Pneumatic Valves БҮРЕ 2- and 3-Wa - | 
UNITARY GLOBE y 2109 
» Body pressure = Body pressure rating: 250 psi Globe Valves EE | || 
rating: 250 psi = Media temp. range: = Normally open m 
" iut id E 35° to 250°F Used for hot or chilled water on convectors, 5GED2 
р: Close Off fan coil units, unit conditioners, radiation, 
Valve Spring Rating @ Mfr. Item i imi i i 
Unity Cv Pipe(in.) Range (psi) Main PSI — Brand Model No. 2. тш 
16__%0р 3-10 45013 Honeywell \Р527А1034___ 30021 Зд" i 
2-Way NO 55—400 — 3-7 79 @ 13 Honeywell "ҮР513А1188 — 279A03 for в" flex conduit and plenum cable. 
2-WayNC 25 %00 9-13 5007 Honeywell VP513B1053 279A02 Connec. Mfr. Item 
3-Wa 16 ФОПҒ 2-5 58 @ 13 Honeywell VP526A1092 3UD20 Specifications Type/Size (in.) Cv Model No. 
y 16 % 0DF 2-5 589 13 Honeywell ҮР526А1007 30019 F)NPT % 1 243-00210 5GED2 
Globe 2 Position On/Off FINPT 7 25 243-00211 5GED3 
25 NPT 3-8 45 Q20 Siemens 257-02038 6YC71 FNPT 74 41 243-00212 5GED4 
2-Way NO 22:52 NET 3-8 45@0 Siemens 257-02039 25DW44 2 Position Floating FNPT Р 04 259-02030 5GEC7 
y 4 VNPT 3-8 45@20 Siemens 257-02041 2KGR2 F)NPT % 0.63 259-02032 5GEC8 
6.3 МРТ 3-8 35@20 Siemens  257-02044 6YC72 3 Position Floatin F)NPT % 1 259-02034 5GECO 
2-WayNC 2.5 “NPT 10-15 50@0 Siemens 256-02008 6YC70 9 F)NPT % 16 259-02036 5GEDO 
3-Way 4 VNPT 8-13 50@0 Siemens  258-02069 6YC73 F)NPT 7 2.5 259-02038 5GED1 
_ Honeywell Honeywell 
Electric Globe Valves Home Connec. "S 
2- and 3-Way, Cartridge Cage— 2- and 3-Way, Cartridge—Long stroke бан z d (in. Сү Model No. 
Actuator сап be removed without allows wider range of control. Soft valve 2-Way, Cartridge Cage (ЕМРТ% 3.5  VCZBB1100 279483 
draining system. For use with floating seat provides low leakage rate. Threaded Solder Globe Valves, Honeywell 
actuators, sold separately. No tools plastic cover with handle for manual opera- 2-Way, Cartridge weal 7 12 Md E 
required for actuator installation or оп. Easily installed in areas where space Sweat 1.9  V5853A2048 279496 
iaai ie limi 3-Way, Cartridge Я 
removal. Service is by replacement is limited. Sweat% 4.9  V5853A2063 279009 
i Е " . | 3-Way, Cartridge Cage  (F)NPT v» 37 — VCZNB6100 279А74 
of cartridge, not valve body. 2 way 2-Way, Direct Acting—Provide equal Solder Globe Valves, Honeywell Home 
bodies can be plumbed in either isti 2-Way, Cartridge Cage Sweat 3.5  VCZAA1100 4ATD8 
dai: : percentage characteristics of flow for close y. ge vag : 
direction. 3-way bodies can be used trol of wat d li haracteristics of Threaded Globe Valves, Honeywell 
in diverting or mixing applications control of water, and linear characteristics о (Р)МРТ % 0.47  V5862A2021 279А86 
2 flow for close control of steam. 2-Way. Cartridge (Р)МРТ 2 1.2  V5862A2047 279А92 
Mir. Item У 9 (FNPT 1.9  V5862A2054 279A88 
Item Type For Use With Brand Model No. (МРТ 34 4.9  V5862A2070 279А75 
Accessories (F)NPT 175 29 Ү5011М1081 279A89 
2-Postition Line Voltage ^ VC Series Valves Honeywell Home 1040112711 X 4ATD4 (F)NPT 174 18.7  V5011N1073 279485 
2-Postition Low Voltage VC Series Valves, and a SPDT Controller Honeywell Home —'VC2114ZZ11 ДАТОЗ (Р)МРТ 2 0.73 У5011М1008 279A99 
2-Fostition Low Voltage ^ VG Series Valves, and a SPST Controller Honeywell Home VC87142Z11 4ATD7 (МРТ % 1.16 У5011М1016 279014 
Actuator With End Switch (FINPT У 1.85 V5011N1024 279A97 
Floating Low Voltage V5852, V5853, V5862, V5863 valves Honeywell M6410A1029 ДАВҮ8 2-Way, DA МРТИ 29 V5011N1032 279615 
Floating Low Voltage VC Series Valves, 4ATD8, 4ATD9, ДАТЕТ Honeywell Home VC69347711  4ATD5 G 5 2 : 
Modulating Low Voltage — 15852, 15853, 1/5862, 1/5863 valves Honeywell — M7410F1000 4ARYS (NPT 47  VSOTINIO40 279481 
А Modulating Low Voltage — VC Series Valves Honeywell —— VC79347Z11 278201 (UND k 25 OI 057 279087 
lobe Valve V5011N globe valves, direct 
Linkage ^ %in Stroke and %2 in Shaft (oid actuators Honeywell 05020А1003 278706 FJNPT2 46.8 V5011N1099 27906 
Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 3043 
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Electric Damper Actuators Details on page А1. 


41P549 41P602 41P461 2UPH2 36G971 
Johnson. AG xil 74 
ohnson 
controls SIEMENS Honeywell KIC: BELIMO 
Electric Damper Actuators 
Signal Switch Mfr. Item Signal Switch Mfr. Item 
Torque Type Timing Voltage Type Model No. Torque Type Timing Voltage Type Model No. 
Johnson Controls Floating 60 sec 24VAC/DC — М9109-АСА-5 41Р506 
Spring-Return _ Е Floating 60 sec 24VAC/DC  2SPDT М9109-АСС-4 41Р508 
Floating, On/Off 150 sec 24VAC/DC = M9203-AGA-2 41Р549 Floating 60 sec 24VAC/DC  2SPDT  MO9109-AGC-5 41Р509 
Floating, On/Off 90 sec 24VAC/DC — M9203-AGA-2Z 41P550 80in-lb Proportional 60 sec 24VAC/DC = M9109-GGA-5 41Р512 
Floating, On/Off 150 sec 24VAC/DC SPDT М9203-АСВ-2 41Р551 Proportional 60 sec 24VAC/DO  2SPDT  M9109-GGC-2 41P513 
Floating, On/Off 90 ѕес 24VAC/DC SPDT М0203-АОВ-27 41Р552 Proportional 60 sec 24VAC/DC  2SPDT M9109-GGC-4 41Р514 
putt Less than 75 sec МАУС S Hee 41P553 Proportional 60 sec 24VAC/DC таг М9109-66С-5 41Р515 
n Less than 75 sec 24VAC/D PDT M9203-BGB-2 41P554 i | 1 SPDT or 
оттар ОО Less than 75 sec  85-264VAC  —  M9203-BUA-2 41P555 591110 Floating 90 sec 24VAC/DC 2<ррт  M9310-HGA-2 48GF85 
On/Off Less than 30 sec 85-264VAC — M9203-BUA-27 41P556 Floating, On/Off 70 to 115 sec 24VAC/DC = M9116-AGA-2 41P516 
On/Off Less than 75 sec ^ 85-264VAC SPDT М0203-ВОВ-2 41Р557 Floating, On/Off 70 to 115 sec 24VAC/DC 2 SPDT  M9116-AGC-2 41P517 
On/Off Less than 30 sec 85-264VAC SPDT — M9203-BUB-27 41P558 Floating, On/Off 70 to 115 sec 24VAC/DC = M9116-AGD-2 41P518 
Proportional 150 sec 24VAC/DC == M9203-GGA-2 41Р559 Floating, On/Off 70to 115 sec 24VAC/DC = M9116-AGE-2 41Р519 
Proportional 90 sec 24VAC/DC = M9203-GGA-2Z 41Р560 140 in-p— Proportional 70 to 115 sec 24VAC/DC = M9116-GGA-2 41P520 
Proportional 150 sec 24VAC/DC SPDT M9203-GGB-2 41Р561 Proportional 70 to 115 sec 24VAC/DC  2SPDT  M9116-GGC-2 41Р521 
Proportional 90 sec 24VAC/DC SPDT 1М9203-60В-27 41P562 On/Off 70 to 115 sec 24VAC/DC == M9116-HGA-2 41P522 
Floating, On/Off 150 sec 24VAC/DC — M9208-AGA-2 41Р572 On/Off 70 to 115 sec 24VAC/DO  2SPD M9116-HGC-2 41Р523 
Floating, On/Off 150 sec 24VAC/DC = M9208-AGA-3 41Р573 Resistive 70 to 115 sec 24VAC/DC = M9116-JGA-2 41P524 
Floating. On/Off 150 sec 24/с/00 2SPDT  M9208-AGC-3 41Р574 Resistive 70 to 115 sec 24VAC/DC 2 SPD M9116-JGC-2 41Р525 
n/Off Less than 75 sec 120VA = M9208-BAA-3 41Р575 А i 1 SPDT or 
On/Off Lessihan75sec 120VAC 2 SPDT  M9208-BAC-3 41Р576 1771110 Floating 90 sec 24VAC/DC “a sppt  M9320-HGA-2 48GF86 
70 in-Ib On/Off Less than 75 sec 230VAC = M9208-BDA-3 41Р577 Floating, On/Off 115 to 175 sec 24VAC/DC — М9Т24-АСА-2 41Р526 
On/Off Less than 75 sec 230VAC — 2SPDT М9208-В0С-3 41P578 Floating, On/Off 115 to 175 sec 24VAC/DC 2 SPDT М№М9124-АСС-2 41Р527 
On/Off Less than 75 sec 24VAC/DC — M9208-BGA-3 41Р579 Floating, On/Off 115 to 175 sec 24VAC/DC — M9124-AGD-2 41P528 
On/Off Less than 75 sec 24VAC/DC 2 SPDT 1М9208-В00-3 41Р580 Floating, On/Off 11510175 sec 24VAC/DC = M9124-AGE-2 41Р529 
Proportional 150 sec 24VAC/DC = М9208-66А-2 41Р581 240 in-Ib Proportional 115 to 175 sec 24VAC/DC — M9124-GGA-2 41P530 
Proportional 150 sec 24VAC/IDO — — M9208-GGA-3 41P582 Proportional 117 to 175 sec 24VAC/DC 2 SPD M9124-GGC-2 41Р531 
Proportional 150 sec 24VAC/DC  2SPDT  M9208-GGC-3 41P583 n/Off 115 to 175 sec 24VAC/DO — — M9124-HGA-2 41Р532 
Floating, On/Off 150 sec 24VAC/DC = M9220-AGA-3 41Р593 On/Off 115 to 175 sec 24VAC/DC 2 SPD M9124-HGC-2 41Р533 
Floating, On/Off 150 sec 24VAC/DC  2SPDT  M9220-AGC-3 41Р594 Resistive 115 to 175 sec 24VAC/DC — M9124-JGA-2 41P534 
On/Off 24 to 57 sec 120VAC NT M9220-BAA-3 41P595 Resistive 115 to 175 sec 24VAC/DC 2 SPD M9124-JGC-2 41Р535 
On/Off 24 to 57 sec 120VAC — 2SPDT  M9220-BAC-3 41P596 Floating, On/Off 115 to 205 sec 24VAC/DO — — М9132-АСА-2 41Р536 
On/Off 24 to 57 sec 230VAC — M9220-BDA-3 41P597 Floating, On/Off 115 to 205 sec 24VAC/DC 2 SPD M9132-AGC-2 41Р537 
177 in-I — QWOff 24 to 57 sec 230VAC — 2SPDT  M9220-BDC-3 41P598 280 in-IbFloating, On/Off 115 to 205 sec 24VAC/DC = M9132-AGE-2 41Р538 
On/Off 24 to 57 sec 24VAC/DC | — M9220-BGA-3 41Р599 Proportional 115 to 205 sec 24VAC/DC — M9132-GGA-2 41P539 
p On/Off 24 to 57 sec ЭУАОЛУС 2 SPDT Moe eae 41P601 Proportional 115 to 205 sec 24VAC/DC DE M9132-GGC-2 41P540 
roportional 150 sec 24VAC/D! — M9220-GGA-3 41P602 ти ; 1 SPDT or -HCA- 
Proportional 150 sec 24ҮАСЈОС 2SPDT  M9220-GGC-3 41Р603 3101110 Floating E 24VAC/DC 2сррт  M9335-HGA-2 48GF87 
Proportional 150 sec 24VAC/DC — М9220-НСА-3 41P604 Siemens 
4 Proportional 150 sec 24VAC/DC  2SPDT  M9220-HGC-3 41Р605 Spring-Return 
Non-Spring-Return ; 15 sec Spring = 
Floating 36 sec PARC — — М0102-450-15 «ТР! Modulating Return, 30 sec 24VAGIDC 800151.1Р  2WXU2 
Floating 30 sec 24VA\ = М9102-АСА-25 41Р462 ind sec Spring un 
18 in-Ib Floating 0 30 ѕес AC — M91 nS 41Р463 201110 On/Off Return, 30 Sec 24VAC/DC GOD121.1P  2UPH7 
Floating, On/Off 30 sec 24VA\ = M9102-IGA-2S 41Р464 5 sec Spring = 
Floating. On/Off 30 sec PAG — МО А-35 A1P4GS On/off Return, 30 sec  120VAC 60022110 _5WYD9 
Floating 72 sec 24VAI — М9104-АСА-15 41Р467 15 sec Nominal, 15 _ 
Floating 60 sec C — M91 04-AGA-2S 41P468 On/Off sec Spring Return 24VAC/DC GNDi21.1U — SWYEO 
Floating 60 sec 24VAI — M9104-AGA-3S 41P469 15 sec Nominal, 15 
Floating 60 sec 22045: —  MSIMAGPS ЗЕЯ уь On/off sec Spring Return 24VAC/DC SPDT 6М012610 SWYE6 
тан. Proportional 60 sec 24VA\ = M9104-GGA-2S 41P470 15 sec Nominal, 15 m 
3o In-lb Proportional 60 sec 24VAC = М9104-06А-35 41Р471 On/off sec Spring Return 120VAC GND221.1U — SWYET 
Floating, On/Off 60 sec 24VAC = М9104-1бА-25_41Р472 15 sec Nominal, 15 
Floating, On/Off 60 sec DAVAC ———M9104-IGA-3841P473 0n/0 sec Spring Return и 2 SPDT Ы 022610 — SWYET 
Floating with Y "m MIA Floating 90 sec 24VAC/DC — GMA131.1P 40РМ55 
imeout 80 sec 100-240VAC M9104-IUA-25 351ү72 Modulating 90 sec АСОС — GMAT61.1P__ 2UPH3 
Floati M9106-AGA- "E n/Off 90 sec 24VAC/D 2 SPDT GMA126.1P  5WYES 
oating 60 sec 24VAC — nM 20XH80 62 іп-10 010 90 sec СОС = СМАТ211 P 2UPH6 
Блан un -AGA- Оп/0 90 sec 120УАС EL GMA221.1U 5МҮП8 
oating 120 380 2AVAG 2402 20ХН81 On/O 90 sec 120VAC 2 SPDT  GMA226.1U  5WYES 
Floating 60 sec 24VAC — M9106-AGA-4 41Р475 Modulating 90 sec 24VAC/DC — GCA161.1P — 2UPH2 
Floating 60 sec 24VAC — M9106-AGA-5 41Р476 Modulating 90 sec 24VAC/DC — GCA151.1P 40РМ56 
53 in-lb Floating 60 sec 24VAC 2SPDT  M9106-AGC-2 41P477 160 іп On/O 90 sec 24VAC/DC 2 SPDT GCA126.1P X SWYE4 
Floating 60 sec 24VAC 2 SPD M9106-AGC-4 41Р478 On/O 90 sec 24VAC/DC — GCA121.1P — 2UPH5 
Floating 60 sec 24VAC 2SPDT  VA9310-HGA-1 41P479 On/O 90 sec 120VAC — GCA221.1U 5WYD7 
Floating 60 sec 24VAC — M9106-AGF-2 41P480 On/O 90 sec 120VAC SPDT GCA226.1U  5WYE2 
Floating 60 sec 24VAC — M9106-IGA-4 41P488 — Non-Spring-Return = 
Floating 60 sec 24VAC — M9106-IGA-5 41P489 44 in-Ib Floating 90 sec 24VAC E GDE131.1P — 2UPH1 
Floating 60 sec 24VAC 2 SPD] M9106-IGC-4 41Р491 Modulating 90 sec 24VAC = GDEÍ61.1P X 2UPH4 
Floating - 60 sec 24VAC 2 SPD M9106-IGC-5 41P492 88 іп-Ы Modulating 125 sec 24VAC = GLB161.1P — 366974 
Floating, On/Off 25 to 50 sec 24VAC/DC — M9108-AGA-2 41P493 145i ip Floating 125 sec 24VAC = GEB131.1U 366971 
Floating, On/Off 25 to 50 sec 24VAC/DC 2 SPD M9108-AGC-2 41Р494 Modulating 125 sec 24VAC — GEB161.1U 366972 
Floating, On/Off 25 to 50 sec 24VAC/DC = M9108-AGD-2 41P495 594 in jp Floating 125 sec 24VAC = GBB131.1U 360969 
Floating, On/Off 25 to 50 sec 24VAC/DC = М9108-АСЕ-2 41Р496 Modulating 125 sec 24VAC == GBB161.1U 366970 
70 in-ip Proportional 25 to 50 sec 24VAC/DC — M9108-GGÀ-2 41P497 44018 Floating 125 sec 24VAC — GIB131.1U — 366967 
Proportional 25 to 50 sec 24VAC/DC 2 SPD M9108-GGC-2 41P498 Modulating 125 sec 24VAC == GIB161.1U 366968 
Proportional 25 to 50 sec 24VAC/IDD | — M9108-HGA-2 41P499 Honeywell 
Proportional 2 to 30 Sec ЭУАСЛУ 2 SPD M91 Ri 41Р501  Spring-Return — " 
esistive to 50 sec 24VAC/D! = М9108-ЈСА-2 41Р502 sec Spring Return, 
Resistive 251050sec  24VAC/DC 2 SPDT  MS108-/00-2 41P503 „ү "Of 45 sec Nominal @ 60 Hz 24VAC/DG SPST М$8103А1130 010 
sec Spring Return, Қ 
On/Off 45 sec Nominal @ 60 pz 100 240VAC SPST MS4103A1030 278Y38 
3044 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HVAC & REFRIGERATION 
Electric Damper Actuators 


[ | CONTINUED 


34GR10 


Johnson Д 


6HXU7 D 


SIEMENS Honeywell КТФС: 


С BELIMO 


mE d. 


Controls 
Signal Switch Mfr. Item Қ 
Torque Type Timing Voltage Type Model No. Signal ae Switch Mfr. Item 
Honeywell (Cont, Torque Timing Voltage Type Model No. 
_Spring-Return (Cont.) Non pri helm 5 
On/Off 15 sec Nominal @ 60 24VAC MS8104F1010 34GR11 4410-6 oating, On/Off95 sec Nominal @ 60 Hz 24VAC/DC SPDT ММ7505А2001 278Y11 
Р m Hz, 15 sec Spring Return - Floating, On/Off95 sec Nominal @ 60 Hz 24VAC/DC — SPDT  MN6105A1011_278Y13 
30 in-Ib ong 15 sec Nominal @ 60 " M GR10 — 70in-lb oating, sec Nominal 
TOf |, 15sec Spring Return '20VAC — 2PSDT М54104Р1010 34GR1 Proportional 90 sec Nominal @ 60 Hz —24VAC —  |М17174А2001 278Y27 
А 25 sec Spring Return, KMC Control. Is 
Floating 90 sec Nomina @ 60 Hz 24VAC/DC SPDT М57505\/2030 278Ү41 Non-Spring-Return = SS uS 
А 25 sec Spring Return, oating Sec C/DC - 
Floating, On/Off ес Nominal @ 60 fiz 24VAC/DC SPDT MS7505A2130 6HMH3 ^ 49 in-Ib — Floating 90 sec Кү = MEP-4003  6HXUG 
А 25 sec Spring Return, Proportional 90 sec 24VAC/D MEP-4002 — 6HXU5 
Floating, On/Off gg Sec Nm @ 60 Hz 24VAC/DC SPDT MS7505A2030 278Y12 “Capacitor Failsafe xm с 
РЕ 25 sec Spring Return, 0 sec ап _ p. 
44 in-Ib On/O 45% Nomina @ 60 Hz 24VAC/DC  2SPST  MS8105W1030 6XKH3 girar Floating 580 10118 Sec : 24VAC/DC MEP-7851 . 6HXU7 
sec Spring Return, in- ; 0 115 sec an = p. 
On/Off 65% Nomina @ 60 Hz 24VAC/DC SPST MS8105A1030 278Y20 Я Ц | 80 to 15 Sec маш ш x SUE 
sec Spring Return, roportional о 115 sec C/DC — - 
On/O 45 sec Nomina @ 60 Hz 24VAC/DC SPST MS8105A1130 278Y42 ЕЕЕ : 
25 sec Spring Return, pring-Return К 
ООН ТО G G0 liz 120/230VAC SPST — MS4105A1030 278Y33 22 inp — OWON 75560 2AVAC/DC TFRB24 — A2FG37 
On/Off 15 sec Nominal @ 60 24УАС 5SPDT  MS8109F1010 278Y30 On/Off 75 sec 100-240VAC SPDT TFB120-S — 42F639 
80 in-Ib n Hz, 15 sec Spring Return -30 in-Ib қ _ - pe Е т Я EE 2 ога 
15 sec Nominal @ 60 oating, On, Sec - 
On/O Hz, 15 see Spring Return 120VAC — MS4109F1010 34GR12 = —— АСОС GA, | am X Sec 24000 = М 400086 
А 20 sec Spring Return, Modulating/ n sec = 
Floating 200520 Spring ешп, 24VAC/DC Floating” MS7510W2206 6XKHO 3514) On f 75 sec 2AVAGIDG SPDT LF24-S — 40LV87 
А 20 sec Spring Return, n/Off 75 sec 120VAÍ = LF120 40LV82 
Floating, On/Off gg Sec Кен @ 60 Hz 24VAC/DC SPDT MS7510A2008 2HFD6 On/Off 75 sec 120VÀC SPDT ІН 25 40LV83 
; 20 sec Spring Return, Proportional 150 sec 24VAC/DC = LF24-SR 40LV88 
88indb OO д5 sec Nominal @ 60 Hz 24VAC/DC РТ MS8110A1008 278Y34 gii бп 15 Sec С — EUENEE 
20 sec Spring Return, 90 in-lb Proportional 95 sec 24VAC/D — NFB24-SR 401194 
On/Oft 45 sec Nominal @ 60 Hz 100-240VAC SPST М5411041002 278Ү21 (ШТ 150 sec 24000 —  AFB24 MET ШИТ! 
sec Spring Return, n/Off 25 sec 120VA\ = FSAF120A  467F89 
On/Off 45 sec Nominal @ 60 Ñz 100-240VAC 2SPDT MS4110A1200 278Y31 ШШ 75 sec 224000 с [шш 4074 
А 20 sec Spring Return, Modulating/ insi n/Off 75 sec 24-240VAC 2 SPDT AFBUP- 401175 
Floating 90 sec Nominal @ 60 He 24VAC Floating  MS7520W2205 6XKH2 180 in-Ib ШШ 75 Sec PARDO SI Еш ПШ! 
ч 20 sec Spring Return, Modulating/ n 75 sec 24VAC/D! 2 SPDT AFB24- 401172 
Floating ^ gg sec Nominal @ 60 iz 24VAC Floating М57520//2007 278Ү39 Bu. 95 sec 24VAC/DC — — AERB2LSR 40LV76 
i 20 sec Spring Return, roportional sec 24VAC/DC = AFB24-SR 0LV73 
Floating, On/Off gg sec Nominal @ 60 Hz 24VAC SPDT MS7520A2007 2НҒЕЗ Non- Spring. Return a Е: ненин im Бен 
15 sec Nominal & 60 oating, Оп, Sec — - 
On/Off нг 15sec Spring Return 24VAC SPST М58120Р1002 278V16 Hoa ШШШ 150 seo 2AVACIDO — — LMEOLS — 4060 
15 sec Nominal & 60 inip Floating, On sec 24VAC/DC — LMB24-3-T 010/90 
a On/Off Hz, 15 sec Spring Return 24VAC 2SPDT  MS8120F1200 278Y17  45in-Ib Proportional 90 sec АСС — LRB24-SR 41193 
15 sec Nominal & 60 roportional Sec — LMB24-SR 
0/0 Hz, 15 sec Spring Return 120VAC SPST  MS4120F1006 2HEY9 рОрогопа 9 Sec 24VAC/DC — LMB24-SR-T «mu 
15 sec Nominal @ 60 оа nr n Sec 24VAC/DC — NMB24-3 
On/Of Hz, 15 seg Spring Return 120VAC 2SPDT MS4120F1204 2HEZ1 90 in-Ib ка | 150 Sec 2AVACIDC = NMB24- MFT ers 
20 sec Spring Return, "nm 150 sec — - 
On/Off 45 sec Nomina Q 60 tz 24VAC/DC 25Р5Т  MS8120W1205 278Y43 F cating ing „ООН 5 Sec 24400 == ДМЕ2АЗ, 35Yk09 
20 sec Spring Return, 180 in-Ib Proportional sec = - 
On/Off 45 sec Nominal @ 60 fiz 100-240VAC SPST — MS4120A1001 278Ү23 Proportional 95 sec 2AVAC/DO — — AMB24-SR — 401V77 
20 sec Spring Return, T in-| roportional sec = - 
On/Off д5 sec Nominal @ 60 Hz 100-240VAC 2 5РОТ —MS4120A1209 278Ү24 Floating, On/Off 90 sec 2V — TR24-3 40/97 
— Floating, On/Off 90 sec 24VAC = TR24-3-T 401/98 
Proportional 90 sec 24VAC/DC — TR24-SR-T 42Ғ032 
0 M Honeywell 
NEMA 3 wiring box provides weather protection, except 2E976 has an internal SPDT switch. 
Spring Mfr. Item 
Return Torque Signal Т Timing Voltage H Ww D Model No. 
Electric Actuator, ТТІ otor 
No 150 in-Ib Proportional 30 to 60 sec Nominal z 24VAC 6%cin 5%in 7Увїп М918401021 10290 
Yes  60in-lb Proportional 30 to 60 sec Nominal & 60 Hz 24VAC 6? өбіп 5%in 8%in M9185D1004 4Е389 
Yes  60in-Ib Proportional ^ 301060 sec Nomina @ 60 Hz 24VAC 67вп 5%in 8%in M8185D1006 278Y15 
m = 25 sec Spring Return, 30 i i i 
Yes 20 in-lb sec Nominal @ 60 Hz 120VAC 4%2in 4%in 3%in  M436A1116 2Е976 
Electric Actuator, Modutrol IV Motor 
No 150in-lb Proportional 30 to 60 sec 24VAC 67in 5%in 7%sin M6184D1035 1В7Ү9 
 Modutrol IV Accessories 
Internal Transformer Kit, 24/120/240VAC Input, Converts from Low Voltage to Line Voltage 50017460-001 278Y98 
Internal Auxiliary Switch. Features 1 SPDT Switch with Selectable Differential of 1? to 10? Rotation 220736A 218208 
Internal Auxiliary Dual Switch, Features 2 SPDT Switches with Selectable Differential of 1° to 10° Rotation 2207388 278709 
Super Tradeline Damper Linkage, Internal or External Mount, Contains Ball Q605D1069 278Y92 
Joints, Motor Crank Arm and Damper Arm for 1^ in Diameter Shaft d 
radeline Valve Linkage, for Motors and Valves with 94" Stem Travel an 
L6 Bonnet Dia.; 80/1 60 Pounds Adjustable Stem Forca 3s Б 0500101000 278203 
radeline Valve Linkage For High Stem Forces, for Motors and Valves wit 
34" Stem Travel and 1%" Bonnet Dia.; 160 or 320 Stem Force 0500101018 278211 
Adapter Plate, Steel Bracket to Adjust Modutrol IV Motors to Match Shaft Height of Modutrol III Motors 220738A 278705 
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HVAC & REFRIGERATION 
Pressure-Sensing Controls 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Fluid Johnson (| 


Flow Standard Controls 
Switches шеа 
= SPDT For use with 1" or greater 


pipe size. 35LZ20 is a low- 
energy switch with gold-plated 
contacts for improved electrical 
performance in low-voltage, 
low-current circuits (dry circuits) 
to switch low-energy resistive 
loads, such as control signals. 


= 24-230V, except 
35LZ20 is 4-120V 

= Max. fluid 
temperature: 250?F 

= Max. pressure: 290 psi 

= Wetted materials: Viton 

For fluid lines carrying ethylene glycol, 

water, or other nonhazardous liquids. 


Low Flow—For use with 1" or 
smaller pipe size. 


Min. Flow Max. Flow Switch Mfr. Item 
Rate (gpm) (орт) Encl. Connec. Size (in.) Model No. 
Standard Flow 
NEMA 3R F261KAH-V01C 351718 
2.5gpm 760 орт МЕМА 4 1 MNPT F261MAL-V01C 351720 
F261MAH-V01C 351721 
Low Flow 
% FNPT x 7 FNPT БІН інін 351712 
NEMA 3R F261KFH-V01 351713 
0.6gpm 17 орт 94 FNPT x % FNPT —робтКЕН-ү02С — 35LZ14 
NEMA 4 7 FNPT x 7 FNPT F261MEH-VO1C 351715 
34 FNPT х y FNPT F261MFH-VO1C — 351716 


ы . Johnson Д 
Air Flow Switch Controls 
= SPDT = Max. air velocity: 2000 fpm 
= Max. ambient temp.: 104°F 
Detects duct air flow (or absence) by velocity of air movement. 


Features trimmable 1-pc. stainless steel paddle and range-adjusting 
screw for field adjustment. Gasket included. 


® 
SASHCROFT 


Air Pressure Controls 


Low-Pressure Transducers—Measure static and differential 
pressure of clean, dry, noncorrosive gases in HVAC ducts and 
other applications. LED power status indicator. Detachable termi- 
nal block simplifies wiring. NEMA 1 ABS housing has 1⁄4" barbed 
male fittings. Proof pressure 15 psi, burst pressure 25 psi. 

= Accuracy: 0.8% full scale 


2AGD4 


= 4 to 20mA output 
Pressure Range Mir. Item — Air Pressure Transmitters—Monitor 
in. WC) Model No. 


Ashcroft, Low-Pressure Transducers differential pressure and air velocity. 


0 to 0.1 CX8MB242P1IW 2А604 Ranges and units are field selectable. 
0 to 0.25 CX8MB242P25IW 2А005 { | ing. 3⁄6" 
01005 CXBNBDADPSIW "24606 Adjustable display damping. 34e" I.D. 
0101 CX8MB2421IW — 2AGD; tubing connection. 
0103 CX8MB24231W 2AGD8 = Operating temp.: 0° to 150°F 
0105 CX8MB2425|IW  2А009 Md g | P ire, 10 to 35VDC 
Oto 10 CX8MB24210|W —2AGE1 " t OWer Supply: 2-Wire, 1910 
-0.1t0 0t0 0.1 — CX8MB242P1IWL 2AGE2 = 4 to 20mA DC signal output 
-0.25 to 0100.25 CX8MB242P25IWL 2АбЕЗ Item 
~0.5t00t00.5 CX8MB242P5IWL 2АбЕ4 inti i 
-1i00101 — CX@MB242TIWL —2RGES — дссс For Use With Mo. 
-2 to 0 to 2 0Х8МВ2422М. 24666 ` Ashcroft, Conduit CXLdp Differential oageg 
-5 100105 CX8MB2425IWL 2АбЕ7 Connection Kit Pressure Transmitter 
Dwyer Instruments, Air Pressure Transmitters Dwyer MS 
Oto 1, 0 to 2, or 0 to 5 MS-111 1AEW1 Dwyer Instruments, Magnesense 4AEW3 
Oto 0.1, 0 to 0.25, MS-121 1AEW2 Display Upgrade Kit Differential Pressure 
or 0 to 0.5 Transmitters 
Liquid Level Jl 
=. Johnson 
Float Switches Controls 


A change in the liquid level will open or close an electrical 
circuit, and allows Max. Max. 


Paddle Full Load Amps Min. Actuation Min. Actuation — Mfr. Item 351210 you to maintain the Switch Pressure Temp. Mfr. Item 
Size @ 115/230V Velocity Horizontal Velocity Vertical Model No. roper liquid level in Type — psi — (^F) Model No. 
2WX 16.0/8.0 500 fpm (>50 750 ірті (> 50 рәбокрн-01с a5LY69 proper liquid [е SPDT 100 250 F263MAC-VOIC 351710 
678 aod sq іп duct area) sq in duct area) a closed tank. SPDT 150 212 F263MAP-VO1C 351711 

3ZM96 6XPX7 
2EJN1 
2 / 
SES ж Johnson 24 
CLEVELAND CONTROLS Controls Switch Pressure Setting Mfr. Item 
бе Туре Туре Range (іп. WC) Sample Line Connector Brand Model No. 

Columbus Electric Pressure-Sensing Switches (Manometer Required to Set Final Pressure) 

0.25 to 1.0 Barbed 955-495-014 37М96 

Кіедіш. sie ENS iun iE enm RS MJ 

.1U - 10. 4 In ы a 
° 0.05 Barbed Cleveland Controls | pr$251-112-395  BXPXO 
H 0.05 to 12.0 Integral Compression AFS-222-139 37М92 , 
ressure-Sensing 
0170020 v^ 27 NPT БӘСІ A662 
= г 5 g- - 
Switches and Probes ince P32AC-2C 406363 
PRESSURE-SENSING SWITCHES SPDT 0.05 T0 5.0 i Johnson Controls ALIE 364 
= : н ; P32AF-1 406365 
%'- 27 NPT 
ith di i i P32AF-2C 406366 

= Mount with diaphragm n vertical plane HVAC/General 0.05 to 12.0 ntegral Compression Columbus Electric GRH3AD 2E462 

Sense positive, negative, or differential air Purpose 0.25 to 1.0 Barbed 2374-495 6XJUO 

pressure. Negative pressure rating same as EDT - 2871-498__ВЫШ 

positive. 0.05 10120. l"tegral Compression 2374-500 6XJU3 

Purpose—For residential, light commercial e m ad mem 50 2374-508 6XJV1 

mid-efficiency furnaces, and direct digital BRUT — rpp pg — МІЗ empression Cleveland Controls NSE мо 32M93 — 

control (DDC) applications. 2E462 includes Gold Contact 0.05 to 12.0 Robertshaw 2374-503 6XJUG 

ferrules, one 12" length of 74" O.D. flexible "er SPST 110 12.0 Жіп 00 а Siemens | 0210575, 40PN37 
1 п ; t В it -ARO- * 

tubing, and 14" 0.0. tubing nuts. anual HéSél — spsT NC 0.4 to 12.0 ntegral Compression Ss s 2374-504 6XJU7 
А Auto Reset SPDT 0.05 to 1.0 Yin OD Siemens 141-0574 2KGRA * 

5.2... Ca quU A ACCRUE Шы Ж 
Iri lor contr r whert ү/-атреге ШІ І eta ШІ І eta em ncludes ойе 0. 

ес " gra 0 d 0 Шаш; Metal Barbed| Barbed — |Metal Barbed| Barbed Cleveland Controls, Accessories 

currents are wired. Insertion pps Overall ноо АЕ Hose Adapier Hose Adapter Hose Adapter esse! Hareris; rand BUG: ЧЕ 

en eni en em ет ет ет acuum el асе > 

STATIC AND TOTAL PRESSURE PROBES (in) in) m) No. No. No. No. Generator Case, Tubing Kit 

А А Cleveland Controls, Probes, 4 Hole Mounting Flange, 1 7 in Dia., % in Fitting Size З Ft % Tubing, 

Static Pressure—Passive probes sense i^i 1Xin 3/in| 28K 2EJN1 2EJL1 2EJN9 Universal Mounting Flange, 

pressure as air flow aspirates across the ie An дп Dd 2.12 212 Ы Sensing Mounting pon 60681-396 6XPX8 

probe tip opening. di Түй Бит BEIKS 2EJNA 2EJLA 2EJP3 Probe Kit Adaptor, Universal 

5 іп 134in 7 Yin - 2EJN5 2EJL5 2EJP4 in Probe 

Total Pressure—Impact probes sense nega- 6in Tin 7n 2EJK7 2EJN6 2EJL6 2EJP5 

ti iti d di th 7Hin 134in 9%in|  2EJK8 - 2EJL7 - 

Ive or positive pressure, depending on the 8in Yin 9%in|  2EJK9 2EJN8 2EJL8 2EJP7 


angle of the probe tip opening. 
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* 2 slip-on tubing adapters and mounting screws included. 


Find even MORE on Grainger.com? 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Panel & Pleated Air Filters 


For more sizes, go to Grainger.com® and search pleated air filters 


Performance Ratings a bata 


Use MERV ratings to select the right filter 


Pollen Mold/Spores 
Dust Mites Dust Lint 
Sanding Dust Cement Dust 
Textile/Carpet Fibers 


Е Filters Down To 
s 10.0 x 
What MERV ratings mean Маш 


An air filter's minimum efficiency reporting Application: Application: 


value (MERV) rating measures how effectively eR ERE DTI лы 
the filter stops dust and other contaminants Window — i ИШ 
from passing through the filter and into the Air-Conditioning Units = Commercial Buildings 
air stream. Filters with higher MERV ratings + Industrial Workplaces 
trap small particles more effectively than Paint Booth Inl 
filters with lower MERV ratings. А Booth nets 


Air Handler* 
General Purpose Pleated Air Filters 


= Synthetic media STANDARD-CAPACITY 

= Moisture-resistant die-cut Improve air quality and 
beverage board frame keep resistance within 

= Wire-backed design reasonable operating limits. 


= UL Classified 

Capture airborne contaminants more effectively 
than nonpleated air filters since the pleated 
filter media has more surface area for trapping 
contaminants than nonpleated media. 

Go to grainger.com/autoreorder to set up an resistance and lower 


ordering schedule. energy and maintenance 
Note: We carry MERV 13 air filters on Grainger.com. costs. 


HIGH-CAPACITY 

50% more surface area 
than standard capacity 
extends service life by 3096 
to 50%, providing reduced 


STANDARD- HIGH-CAPACITY,  HIGH-CAPACITY, HIGH-CAPACITY, 
CAPACITY, MERV 7 MERV 8 MERV 10 MERV 11 
Nom. Nom. Case Item Item Item Item 
H Qty. No. No. No. No. 
1 in Nominal Depth - 
8in iin 12 5W967 6B917 4YUP6 2JWA9 
8in 30іп 12 6B989 6B916 4YUP7 3DVJ4 STANDARD- HIGH-CAPACITY, | HIGH-CAPACITY, HIGH-CAPACITY, 
10іп 10іп 12 5W968 6B988 4YUP8 2DYP1 CAPACITY, MERV 7 MERV 8 MERV 10 MERV 11 
10in 20in 12 511/890 66986 4YUP9 2DYP2 Nom. Nom. Case Item Item 
1lüin ?24in 12 511/969 68984 4YUR1 2DYP3 H W Qty No. No. 
10їп 25іп 12 5E998 6B983 4YUR2 2DYP4 25in 25in 12 66522 2DYU2 
1üin 30in 12 60583 6В982 4YUR3 3DVJ5 -2 in Nominal Depth 
12in 12іп 12 4Е505 688981 A4YUR4 2DYP5 1O0in 10іп 12 5W977 2DYU3 
12in 16in 12 5E874 6B980 4YUR5 2DYP6 10in 20і 12 66514 2DYU4 
12in 18іп 12 6U582 6B979 4YUR6 3DVJ6 12in 20іп 12 5E878 2DYU5 
12in 20in 12 66519 6B978 4YUR7 2DYP7 12in 24in 12 2W234 2DYU6 
12in 24in 12 4E437 6B976 4YUR8 2DYP8 14in 20in 12 66515 2DYU7 
12іп 25in 12 60520 68973 4YUR9 2DYP9 in in 
12in 30in 12 6U581 6B972 4YUT1 3DVJ7 15in 20іп 12 66517 
14in 20іп 12 5W891 6B970 4YUT3 2DYR1 16in  16in 12 5W978 
14in 24in 12 5W970 6B968 4YUT4 2DYR2 16in 20іп 12 2W230 
14in 25in 12 5W892 6B967 4YUTS 2DYR3 16in 24in 12 5W979 
14in 30іп 12 6B998 6B965 4YUT6 3GUX8 16in 25іп 12 2W231 
15in 20іп 12 5W893 6B964 4YUT7 2DYR4 18in 18іп 12 1ТВЕ5 
15in 25іп 12 5W971 6B962 4YUT8 2DYR5 18in 20іп 12 1TBE4 
15in 30іп 12 6B997 6B961 4YUT9 3DVJ8 18in 22in 12 5E879 
16in  16in 12 5W972 6B959 4YUU2 2DYR6 18in 24іп 12 5W514 
16in 20іп 12 5W509 6B957 4YUU3 2DYR7 18in 25іп 12 5E880 
16in 24іп 12 5W973 6B953 4YUUS 2DYR8 20in  20in 12 2W232 
16in 25іп 12 5W510 6B951 4YUUG 2DYR9 20in 24in 12 5W515 
16in 30іп 12 1TBE8 1ТВЕ9 4YUU7 3DVJ9 20in 25in 12 2W233 
17іп 30іп 12 6GKL2 33E894 33E895 33E896 20in 30іп 12 2HYD5 
18іп 18in 12 5E875 6B948 4YUU8 2DYTI 24in 24in 12 2W235 
18in 20іп 12 5W974 6B947 4YUUS 2DYT2 25in 25in 12 66518 
18іп 22in 12 5E876 6B946 4YUV1 2DYT3 4 in Nominal Depth 
18in 24in 12 5W975 6B944 4YUV2 2DYT4 12in 24|іп 6 2W238 
18іп 25in 12 66521 6B941 4YUV3 20ҮТ5 in 20in 6 511/516 
19in 27іп 12 68994 68939 4YUV4 3DVK1 16in 25іп 6 5W517 
20in 20in 12 511/511 68938 4YUV5 2DYT6 18in 24in 6 5W518 
20in  22in 12 54FE97 216095 — Ez 20in  20in 6 2W236 
20in 24in 12 5W976 6B934 4YUV7 2DYT7 20in 24in 6 5C437 
20in 25іп 12 5W512 6B931 4YUV8 2DYT8 20in 25in 6 2W237 
20in 30in 12 6B992 6B928 4YUV9 2GJA7 24in 24in 6 2W239 
22in 22іп 12 5Е877 6B927 4YUW1 2DYT9 25in 29іп 6 56436 
24in 24in 12 5W513 6B925 4YUW3 2DYU1 25in 29іп 3 — 
24in 30іп 12 6B990 6B922 4YUWA 3DVK2 28in  30in 3 56435 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


HVAC & REFRIGERATION 
Panel & Pleated Air Filters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


AirHandler° 

LEED Green- 
Building-Compliant 
Pleated Air Filters 


= MERV 13 

= Standard capacity, 
except where noted 

= Synthetic media 

= Moisture-resistant die-cut 
beverage board frame 

= Wire-backed design 

a UL Classified 


Meet the air-filtration efficiency criteria 
required for earning points toward 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Green Building 
certification. Slim format allows 
upgrades from medium-efficiency 
pleated filtration without investing in 
new equipment. 


Nom. Nom. Case Нет 
H w Brand Qty. — No. 

1 in Nominal Depth 

10in 20іп AirHandler 12 110857 
10іі 24іп AirHandler 12 110858 
10іі 25іп AirHandler 12 110859 
12in 12іп Аш Handler 12 110860 
12in 20іп AirHandler 12 110861 
12in 24іп AirHandler 12 110862 
12in 25іп AirHandler 12 110863 
14in 20іп AirHandler 12 110864 
14in 24іп AirHandler 12 110865 
14in 25іп _Air Handler 12 110866 
15in 20іп AirHandler 12 110867 
15in 25іп AirHandler 12 110868 
16in 16in AirHandler 12 110869 
16in 20іп _Air Handler 12 110870 
16in 24іп AirHandler 12 110871 
16in 25іп AirHandler 12 110872 
18in 20іп AirHandler 12 110873 
18in 24іп AirHandler 12 110874 
18in 25іп AirHandler 12 110875 
20іп 20іп _ Air Handler 12 110876 
20in 20іп РшайШег 12 60ҮР49 
20іп 20іп — 12 608093 
20in 24іп AirHandler 12 110877 
20іп 25іп _ Air Handler 12 110878 
20in 30іп _ Air Handler 12 110879 
24in 24іп Аш Handler 12 110880 
25in 25in AirHandler 12 110881 

1 High capacity. 


Air ЭНапйег” 


Allergen Reduction 
Pleated Air Filters 


= MERV 12 

» Standard capacity 

» Synthetic media 

» Moisture-resistant die-cut 
beverage board frame 

= Wire-backed design 

a UL Classified 

Electrostatically enhanced to attract 

even the smallest particles from the 

air, including microbes, pet dander, 

mold, and bacteria. 
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Nom. Nom. Case Item 
H Ww Brand Qty. — No. 
2 in Nominal Depth 
10in 20іп AirHandler 12 2ЕКН5 
12in 20іп AirHandler 12  54FF09 Т 
12in 24іп AirHandler 12 2ЕКНб 
12in 24іп — 12 608092 
12in 24іп  Purafilter 12 60YP48 
14in 20іп AirHandler 12  2EKH7 
14in 25іп Аіг Напдіег 12 2ЕКН8 
16in 20іп AirHandler 12 2ЕКН9 
16in 20іп РшаШег 12 60ҮР45 
16in 20іп -- 12 608087 
16in 24іп AirHandler 12 2ЕКЛ 
16in 25іп AirHandler 12 2EKJ2 
16in 25іп  Purafilter 12 60YP43 
16in 25іп — 12 608085 
18in 24іп AirHandler 12 2EKJ3 
18in 25 іп AirHandler 12 2EKJ4 
20in 20in AirHandler 12 2ЕКЈ5 
20in  20in — 12 608086 
20in 20іп  Purafilter 12 60ҮР44 
20in 24іп AirHandler 12 2EKJ6 
20in 24іп  Purafilter 12 60ҮР47 
20in  24in — 12 608090 
20in 25іп AirHandler 12 2EKJ7 
20in 25іп — 12 608088 
20in 25іп  Purafiller 12 60ҮР46 
20іп 30іп AirHandler 12 54FF10 
24in 24in  AirHandler 12 2EKJ8 
24in 24іп  Purafilter 12 60ҮР42 
24in 24іп — 12 608084 
25in 25in  AirHandler 12  2EKJ9 
4 in Nominal Depth 
12in 24іп AirHandler 6 110882 
1біп 20іп AirHandler 6 110883 
1біп 25іп AirHandler 6 110884 
18in 24іп AirHandler 6 110885 
20іп 20іп AirHandler 6 110886 
20іп 24іп AirHandler 6 110887 
20іп 24іп -- 6 608091 
20in 24in  Purafilter 6 60ҮР41 
20in 25іп _ Air Handler 6 110888 
24in 24іп Air Handler 6 110889 
24in 24іп  Purafilter 6 60ҮР40 
24in 24іп — 6 608089 
> 
и Om Ж». 0 
(0 
) A 
11 
| 
N ч | 
! 
4 
} | ; 
N | 
2“ 
444 4 1 
Nom. Nom. Nom. Case Item 
H w D Qty. No. 
15in 20іп 1in 12 1MBE4 
16in 20іп 1in 12 1MBE3 
20in  25in 1in 12 1MBE2 


Find even MORE on Grainger.com? 


Air CHandler* 


High Strength 


Performance Pleat™ Air Filters 


= MERV 8 

= High capacity 

= Low-resistance synthetic media 

= Moisture-resistant die-cut 
beverage board frame 

= Wire-backed design 

a UL Classified 

Extremely strong and durable under 

difficult operating conditions, includ- 

ing high-moisture applications. Can 

hold more dust than MERV 8 general 

use pleated air filters, so they need to 

be replaced less often. Manufactured 

with a heavy-duty, galvanized 

expanded metal support grid and 

moisture-resistant adhesive. 


Air Handler* 


High Strength 


Nom. Nom. 
H wW 
1 in Nominal Depth 
10 in 20in 
12 in 24 in 
16 in 20in 
16 in 25in 
20in 20 in 
20in 25 in 
24 in 24 in 
2 іп Nominal Depth 
12 in 24 in 
16 in 20 in 
16 in 25in 
18 in 24 in 
20 in 20 in 
20 in 24 in 
20 in 25 in 
24 in 24 in 
4 in Nominal Depth 
12 in 24 in 
16 in 20іп 
16 in 25in 
18 in 24 in 
20 in 20 in 
20 in 24 in 
20 in 25 in 
24 in 24 in 
25 in 29 in 


Diamond Pleated Air Filters 


= High capacity 
= Low-resistance synthetic media 
= Moisture-resistant die-cut 

beverage board frame 
= Wire-backed design 
= UL Classified 
Have an internal wire frame that rein- 
forces the filter to prevent it from blowing 
out in applications where the HVAC 
System may place increased pressure 
on the filter due to high velocities or high 
moisture. 


Note: The filter media color may be white or yellow. 


Rating 
2 in Nominal Depth 


ME 


MEI 


MEI 


RV 10 


RV 11 


RV 10 


H 


12in 
12in 
14in 
14in 
16 in 
16in 
16 in 
18 іп 
18 іп 
20 in 
20 in 
20 in 
24 in 
25 in 


4 in Nominal Depth 


МЕ 


RV 11 


12in 
16 in 
16 in 
20 in 
24 in 


Case 
Qty. 


W Qty. 


20 in 
24 in 
20 in 
25 in 
20 in 
24 in 
25 in 
24 in 
25 in 
20 in 
24 in 
25 in 
24 in 
25 in 


24 in 
20 in 
25 in 
25 in 
24 in 


=] 
m 


Performance Nom. Nom. Case 


Item 
No. 


495J14 
495J15 
495J16 
495J17 
495J18 
495J19 
495J20 


495J21 
495J22 
495J23 
495J24 
495J25 
495J26 
495J27 
495J28 


495J29 
495J30 
495J31 
495J32 
495J33 
495J35 
495J34 
495J36 
495J37 


Item 
No. 


3DVN4 
3GRT2 
3GRT3 
3GRT4 
3GRT5 
3GRT6 
3GRT7 
3GRT8 
3GRT9 
3GRU1 
3GRU2 
3GRU3 
3GRU4 
3GRUS 


54ҒҒ04 
54FF05 
54FF06 
54FF07 
54FF08 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Panel & Pleated Air Filters 
24,% ® ru 
Air®Handler® zs Honeywell Honeywell — --. 
Home КЕБЕ 5 1 
Furnace Air Cleaner PES 
= үс Б 
OEM Replacement Filters == осо» oo 
T o—RR , өш 
Available in styles that fit most whole house filter cabinets in residential GERE 
applications. Meet or exceed the operating efficiency of OEM filters. D Е Е 4Е438 
4Е438 requires the original manufacturer's spacers and dividers. Pa тт = | 
ашшы 
Case Qty. 
Nominal Pkg. (No. of Pkgs. Mfr. Item 
Wan Size OEM Replacement For Brand Qty. per Case Model No. 
V8 
16x20x3 ^ Honeywell FC35A1035 Air Handler 2 1 36PR96 36PR96 
Honeywell CF200A1620, FC100A1003, FC200E1003, POPUP1620 Bestair Pro 1 5-1620-8-2 35NZ32 
Honeywell F100F1004 Air Handler 2 1 36PR99 36PR99 
16x20x5 Honeywell FC100A1029 Air Handler 1 3 2EKL2 2EKL2 
Honeywell FC200E1003 Air Handler 2 1 36РТ05 36РТ05 
Honeywell FC200E1003 Air Handler 2 1 36PT16 36PT16 
16x25x3 Trion Air Bear 255649-101 Air Handler 2 1 36PT11 36PT11 
Trion Air Bear 259112-101, 255649-101 Bestair Pro 2 1 AB-31625-8-2 35NZ30 
Honeywe PAD z 5 И x 7 Air Handler 1 3 2EKL3 2EKL3 
Honeywell CF100A1009, CF100A1041, CF200A1008, FC100A1029, FC200E1029, POPUP1625, ер, 7 “ү 
яхи 0Ғ100А1041, 203719, F35/35R FC35A1001, F100/150 FC100A1026/1029, F200 FC200E1029, 203719 Bestair Pro 2 1 5-1625-8-2 35NZ33 
Honeywell CF200A1008 Air Handler 2 1 36PT15 36PT15 
Honeywell FC35A1001 Air Handler 2 1 36РТ06 36РТ06 
Trion Air Bear 255649-105, General Mac 4511 Air Handler 2 1 36РТ01 36РТ01 
16x27x6 Артігіге 401 Air Handler 1 3 2EKL5 2ЕКІ5 * 
Aprilaire 401 Air Handler 2 1 36PT18 36PT18 * 
Honeywell CF200A1024, FC100A1011, FC200E1011, POPUP2020 Bestair Pro 2 1 5-2020-8-2 35NZ31 
Honeywell ЕХРХХЕП 0016 Air Handler 2 1 36РТ02 36РТ02 
20x20x5 Honeywell F100A1037 Air Handler 1 3 2EKL4 2EKL4 
Honeywell F200A1024 Air Handler 2 1 36PT13 36PT13 
Hone 03790. FS5/5R FC35A1027, F100/150 FC100A1037, F200 FC200E1037 Ar ande 2 ! seP107 30107 
oneywe Д ? 3 В тарт таре 
CF100A1025, CF100A1058, FC100A1037, FC200E1037, POPUP2025 Bestair Pro 2 1 5-2025-8-2 35NZ34 
Honeywell FC100A1037 Air Handler 2 1 36РТ04 36PT04 
20x25x5 Honeywell FC35A1050 Air Handler 2 1 36РТ08 36PT08 
Trion Air Bear 455602-025 Air Handler 1 3 60529 60529 
Trion Air Bear 455602-025 Air Handler 2 1 36РТ12 36PT12 
Trion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1/York, Braeburn 259112-102, 255649-102 Bestair Pro 2 1 AB-52025-8-2 35NZ29 
Aprilaire 201 Air Handler 1 1 4E438 4E438 * 
20x25x6  Aprilaire 201 Air Handler 2 1 36PT09 36РТ09 
Aprilaire 201 Air Handler 2 1 36PT17 36PT17 * 
MERV 10 
16x25x4 Honeywell 203719, FC35A1001 Honeywell Home 1 5 FC100A1029 3TPR7 
и 22209 Honeywell 203721 Honeywell Home 1 Б] FC100A1011 3TMZ6 
ERV 11 
16x20x3 Honeywell FC40R1052 Air Handler 2 1 36PR84 36PR84 
Honeywell CF200A1620 Air Handler 2 1 36PR92 36PR92 
16x20x5 Honeywell CF200A1620, FC100A1003, FC200E1003, POPUP1620 Bestair Pro 2 1 5-1620-11-2 35NZ42 
Honeywell FC35A1035 Air Handler 2 1 36PR88 36PR88 
16x25x3 оп Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1/York, MAC 259112-101, 255649-101 Bestair Pro 2 1 AB-31625-11-2 35NZ37 
Trion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1/York, MAC 259112-101, 255649-101 Air Handler 2 1 36PR85 36PR85 
КИШ а депо СЕРУ 00A1041, СЕ200А1008, FC100A1029, FC200E1029, POPUP1625, Bestair Pro 2 ! 851628112 390218 
oneywe mm Serre 
CF100A1041, 203719, F35/35R FC35A1001, F100/150 FC100A1026/1029, F200 FC200E 1029, 203719 Bestair Pro 1 5:1625-11-2 S5NZA4 
texosxs Honeywell CF200AT008 Air Handler 2 1 36PR93 36PR93 
Honeywell F100F1004, F100B1008, F150E1000, F100F2028 Honeywell Home 1 1 POPUP1625 3TPT1 
Honeywell FC35A1 001 Bestair Pro 2 1 NR5-1625-11-2B 52XR42 
Trion Airbear 455602-625 Air Handler 2 1 36PR89 36PR89 
Trion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1/York, MAC 259112-105, 255649-105 Bestair Pro 2 1 AB-51625-11-2 35NZ35 
16x27x6  Abrilaire Space Gard, Lennox 401 Bestair Pro 2 1 A401-SG4-BOX-11R 35М740 
Aprilaire Space Gard 410,413 Bestair Pro 2 1 NRSG411-11-2B 52XR46 
16x28x6 ^ Aprilaire Space Gard, Lennox 401 Honeywell Home 1 1 POPUP2400 3TPT5 
20x20x3 Carrier GAPCCCAR2020 Air Handler 2 1 36PR86 36PR86 
Goodman, Amana, York M21056 Bestair Pro 2 1 G5-2020-11-2 35NZ50 
Honeywell CF200A1024 Air Handler 2 1 36PR94 36PR94 
20x20x5 Honeywell CF200A1024, FC100A1011, FC200E1011, POPUP2020 Bestair Pro 2 1 5-2020-11-2 35NZ43 
Honeywell F100F1004, H 0081008, F150E1000, F100F2028 Honeywell 1 1 POPUP2020 218Y54 
Honeywell ЕСЗ5А1043 Bestair Pro 2 1 NR5-2020-11-2B 52XR43 
rion Airbear 455602-725 Air Handler 2 1 36PR90 36PR90 
20x25x3 rion Airbear 455602-925 Air Handler 2 1 36PR87 36PR87 
20xo5x4  APrilaire Space Gard, Lennox 210/213 Bestair Pro 2 1 NRSG211-11-2B 52XR45 
Honeywell Ғ100Ғ2010, РЕШЕ ТОЗИ, F100B1032, Ғ100Ғ2038 Honeywell Home 1 5 FC100A1037 3TPR8 
КИШ 503720- EDERTO FC35A1027, F100/150 FC100A1037, F200 FC200E1037, Bestar 0 ! лапа 390251 
oneywel ; 
CF100A1025, CF1G0A1058, FC100A1037, FC200E1037, POPUP2025 Bestair Pro 2 1 5-2025-11-2 354745 
Honeywel F100F1004, F100B1008, F150E 1000, F100F2028 Honeywell Home 1 1 POPUP2025 3TPT3 
20x25x5 Honeywell FC100A1037 Air Handler 2 1 36PR95 36PR95 
Honeywell FC35A1050 Bestair Pro 2 1 NR5-2025-11-2B 52XR44 
rion Air Bear 455602-025 Air Handler 2 1 36РТ03 36РТ03 
rion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1/York, Braeburn 259112-102, 255649-102 Bestair Pro 2 1 AB-52025-11-2 35NZ36 
rion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1/York 455602-525 Air Handler 2 1 36PR91 36PR91 
Aprilaire 201 Air Handler 2 1 36PT10 36PT10 
20x25x6 ^ Aprilaire Space Gard, Lennox 201 Bestair Pro 2 1 A201-SGM-BOX-11R 35М739 
Aprilaire Space Gard, Lennox 201 Bestair Pro 2 1 SGMPR-2 35М741 * 
21x25x6 X Honeywell F100F1004, F100B1008, F150E1000, F100F2028 Honeywell Home 1 1 POPUP2200 3TPT4 
se Aprilaire Space Gard, Lennox 401 Bestair Pro 2 1 SG4PR-2 35NZ38 * 
MI 13 
16x20x5 Honeywell СЕ200А1620, FC100A1003, FC200E1003, POPUP1620 Bestair Pro 2 1 5-1620-13-2 35NZ59 
Honeywell, Lennox CF100A1009, CF100A1041, CF200A1008, FC100A1029, 
16x25x5 FC200E1029, POPUP1625, CF100A1041, 203719, F35/35R FC35A1001, Bestair Pro 2 1 5-1625-13-2 35NZ61 
F100/150 FC100A1026/1029, F200 FC200E1029, 203719 
Trion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1/York, MAC 259112-105, 255649-105 Bestair Pro 2 1 AB-51625-13-2 35NZ52 
20x20x5 ^ Honeywell CF200A1024, FC100A1011, FC200E1011, POPUP2020 Bestair Pro 2 1 5-2020-13-2 35NZ60 
20x25x4 — Lennox HCXF20-10, HCE20- 10, HCF20-16 Bestair Pro 2 1 LN2025-13C 35NZ63 
Carrier EXPXXFILOO20, s EXPXXUNVOO2O, ae nee Bestair Pro 2 1 CB2025-13C 35NZ55 
Honeywell 203720, F35/35R FC35A1027, F100/150 FC100A1037, F200 FC200E1037, "m T PU 
20.055 — CPTGUAT025, СЕ100А1058, FC100A1037, FC200E1037, POPUP2025 Bestair Pro а 1 5-2025-13-2 S5NZ62 
Trion Air Bear Cub, Lennox, GeneralAire, Skuttle, Source 1/York 259112-102, 255649-102 Bestair Pro 2 1 AB-52025-13-2 35NZ53 
24x25x5 Carrier EXPXXFILO324, EXPXXUNV0324, EXPXXFILO024, ЕХРХХОМУ024 Bestair Pro 2 1 CB2425-13R-2 35NZ56 
25x16x5 Carrier EXPXXFILO016, ЕХРХХОМУ0016, EXPXXFILO316, EXPXXUNV0316 Bestair Pro 2 1 CB1625-13C 35NZ54 
* Refill media only. 
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Scan. Order. Done. == 
Details on page A1. E 


For more information on MERV, see page 3047 
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Nom. Nom. Case Item 


Nom. Nom. Case Item 


H W Oty. Ко. H W_ Qty. No. 
1 in Nominal Depth 2 in Nominal Depth 
8in 16in 12 2EJZ6 10іп i0in 12  2EKEi 
8in 30in 12 3DVK4 10in 20in 12  2EKE2 
10іп i0in 12 2EJZ7  12in 20in 12  2EKE3 
10іп 20in 12 2Е|78  12in 24in 12  2EKE4 
e ex e 10іп 24in 12 2EJZ9 14іп 20in 12 2ЕКЕ5 
Air Handler 10in 25in 12 2EKA1 14іп 25in 12 2ЕКЕб 
E = 10іп 30in 12 3DVK5 15їп 20in 12 2ЕКЕ7 
Antimicrobial 12іп 12in 12 2EKA2  16in 16in 12 2ЕКЕ8 
2 12іп 16in 12 2EKA3  16in 20in 12 2ЕКЕ9 
Pleated Air 12іп 18in 12 3DVK6 1біп 24in 12 2EKF1 
i2in 20in 12 2EKM 16in 25in 12  2EKF2 
Filt 12іп 24in 12 2EKA5 18in 18in 12  3DVL6 
ters 12іп 25in 12 2EKAG  18in 20in 12  2EKF5 
12іп 30in 12 3DVK7 18in 22in 12  2EKF3 
= MERV 8 14іп 20in 12 2EKA7  18in 24in 12  2EKF4 
! . i4in 24in 12 2EKA8 18іп 25in 12  2EKF6 
= High capacity 14іп 25 in 12 Hd 20in 20in 12  2EKF7 
Н А i4in 30in 12 3GUY2 20іп 24in 12 2ЕКЕВ 
= Synthetic media — ibin 20in 12 2EKC  20in 25in 12 DEKF9 
= Moisture-resistant die-cut ТП mn 0 E 20i 3mm i ZEKGT 
in in in in 
beverage board frame 15in 31in 12 3DVL1 25in 25in 12 2EKG3 
= Wire-backed design i6in 16in 12 dign 4 in Nominal Depth З 
iti i6in 20in 12 2EKC4 12in 24in 6 2ЕКб4 
= UL Classified 16m 28m 12 38078 iim 200 5 265 
i imicrobi i6in 24in 12 2EKC5 16in 25in 6  2EKG6 
Treated with an antimicrobial i6in 25in 12 2EKC6  18in 24in 6  2EKG7 
agent that prevents mold and 16 30in 12 3DVL2 20in 20in 6  2EKG8 
mildew from growing on the {Bin 18in 12 2ЕКС7 20in 24in 6  2EKG9 
ed 18іп 20in 12 2EKC8 20іп 25in 6  2EKHÍ 
air filter. Ideal for commer- 18in 22in 12 2EKC9  24in 24in 6  2EKH2 
cial buildings, healthcare 180 sen 12 БЕКУ 250 290 6 SEKH 
kiiza А ІП ІП ІП ІП 
facilities, and locations where {9in 27in 12 3DVL3 
moisture is present and mold — 20in 20in 12 2EKD3 
ild tan- 20in 23in 12 3GUY4 
or mildew тау grow оп stan- 501 24in 12 2EKD4 
dard filters. 20in 25in 12 2EKD5 
20in 30in 12 2EKD6 
22in 22in 12 2EKD7 
22in 25in 12 3DVL4 
24in 24in 12 2EKD8 
24in 30in 12 3DVL5 
25in 25in 12 2EKD9 


Air Handler * 
Hydrophobic 
Pleated Air Filters 


= MERV8 

= High capacity 

= Synthetic media 

= Plastic frame with mesh support 

= UL Classified 

Filters not only remove contaminants from the 
air, they also remove moisture from the air. 
Commonly used to filter the air intake in dehu- 


midification and swimming pool equipment. нот. Nom: Nom. пеп 
24in п  2in 39AMOS 
24in —24in “іп 39АМ08 
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Air Handler" 
Odor Removal 
Panel Air Filters 


» Moisture-resistant die-cut 
beverage board frame 

= ASHRAE compliant 

Activated charcoal absorbs unpleas- 

ant odors and other gaseous 

contaminants in the air stream to 

improve indoor air quality. 


Leni EU A 


For Nuisance Odors, Pleated, 
Impregnated Carbon—ldeal for 
removing nuisance odors such as pet 
smells, tobacco smoke, food odors, 
and mustiness from the air. 

= Carbon concentration: 20 0/54. ft. 


Nom. Nom. Case Item 
H W Qty. No. 
For Nuisance Odors, Pleated 
1 in Nominal Depth 


For VOCs and Exhaust Fumes, 
Non-Pleated, Active Carbon 


mL ШЕСІ! 12 SWEN Honeycomb—Use to trap odors, 
Б ТЕ іп vai ШЕ - 12 54ҒЕ92 VOCs (volatile organic compounds, 
or Nuisance Udors, Pleated, n i 
impregnated Carbon such as fumes given off by paint or 
1 їп Nominal Depth. 12 тиха cleaning chemicals), exhaust fumes, 
In In i 
Tin 20 in 12 880414: ап other gaseous contaminants. 
12 in z4 in 2 L3 Commonly used in industrial areas to 
In In i i 

14 in 25 in 12 68904  lemove unpleasant smells in the air 
15 іп 20 in 12 68902 апа capture harmful airborne pollut- 
16 Теп 1 __ 68900 ants to improve indoor air quality. 
16in 25 in 12 68894 = Carbon concentration: 0.45 g/mL 
18 in 24 in 12 6B890 
18 in 25 in 12 6B887 Nom. Nom. Case Item 
20 in 20 in 12 6B886 H W Qty. No. 
20 in 25 in 12 6B880 For VOCs & Exhaust Fumes, Non- 
22 in 22 in 12 6B877 Pleated, Active Carbon Honeycomh 
24 in 24 іп 12 6B876 1 in Nominal Depth 

2 in Nominal Depth 10 in 10 in 4 6B869 
2in 24 in 12 6B909 12 in 24 in 4 6W735 
14 in 20 in 12 6B906 14 іп 25 in 4 6B861 
14 in 25 in 12 6B903 16 in 16 in 4 6B857 
16 in 20 in 12 6B898 16 in 20 in 4 6W736 
16 in 24 in 12 6B895 16 in 24 in 4 6B856 
16 in 25 in 12 6B893 16 in 25 in 4 6W737 
18 in 24 in 12 6B889 20 in 20 in 4 6W738 
20 in 20 in 12 6B885 20 in 25 in 4 6W739 
20 in 24 in 12 6B882 24 in 24 in 4 6W740 
20 in 25 in 12 6B879 2 in Nominal Depth 
24 in 24 in 12 6B875 12 in 24 in 4 6W741 

4 in Nominal Depth 16 in 20 in 4 6W742 
12 in 24 in 6 6B908 16 in 25 in 4 6W743 
16 in 25 in 6 6B892 18 in 24 in 4 6B852 
20 in 20 in 6 6B884 20 in 20 in 4 6W744 
20 in 24 in 6 6B881 20 in 25 in 4 6W745 
20 in 25 in 6 6B878 24 in 24 in 4 6W746 
24 in 24 in 6 6B874 25 in 25 in 4 6B846 
9,5% e 

Air:Handler 

High-Temperature 

Pleated Air Filters 


= MERV8 » Max. temp.: 400?F 


» Standard capacity = UL Classified 

» Synthetic media Withstand higher tempera- 
» Galvanized steel frame tures than other types 

= Wire-backed design 


of pleated air filters. Suitable for air intakes on 

drying ovens and other Nom. Nom. Nom. Case Item 
igh- i H W D Qty. No. 
high-temperature baking i12in 24in 2in 12 5M326 
applications. 16іп 20in 2in 12 5M327 
16in 25in 2in 12 5M316 
20in 20in 2in 12 5М329 
20in 25in 2in 12 5M330 
24in 24in 2in 12 5M331 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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Air «Handler 


HVAC & REFRIGERATION 
Panel & Pleated Air Filters 


Air Handler" 
Washable J 
Electrostatic Air Filters 


` . = MERV 5 1 in NOM. DEPTH|2 in NOM. DEPTH 
Non-Pleated Panel Air Filters i Poiypronyienë media b Nge A ie 
» Chipboard frame; polyester filters have metal grid on one side » Aluminum frame Jain Oin S = 
a UL Classified = UL Classified 2 in 24 in Ead 68706 
Tackifier on upstream side improves particulate capture while polyester Filters naturally create a static 14іп 25in 6W731 — 
filters do not shed fibers. All filters are commonly used in furnace and central charge as air moves through the -18П бп ЕЛІ "WESS 
air systems in residential and commercial buildings where basic filtration is filter, and the charge attracts tiny in pan a ШЕП 
j i in in 
required. particles such as dust and pet | 20in 201п 5W896 5W900 
dander. Permanent, fit into existing 20Іп 24in 
Nom. Nom. б нет filter tracks, and have ап arres- 200 25in| 8897 en 
H w Qty. No. tance rate of 90%. 25in 25in = 6B690 
MERV 4, Polyester-Coated Fiberglass, 1 in Nominal Depth 
8 in 16 in 12 491H16 
8 in 30 in 12 491H28 45% ® 
10іп 25 in 12 491H30 Air Handler 
14 in 14 in 12 491H71 
24 in 30 in 12 491H53 
MERV 5, Fiberglass, 1 in Nominal Depth Fan Shroud 
8 in 16 in 12 5W499 
8 in 30 in 12 5W980 Air Filters 
10 in 10in 12 5W500 
10 in 14 in 12 21866 | " MERV 4 | 
10in 16 in 12 arPYg |" Polyester media |" : 
10 Ш 20 Ш 2 тиа Fit over standard guards on air | ІТ) | ; 
101 25 in 12 scaag | Circulator fans to filter the air — | MM 
10 in 30 in 12 50449 before it enters the fan. Also W 
12 in 12 in 12 5М/501 known as circular fan filter 
12 іп 16 in 12 56450 2. ЕЁ cutar ‘a am | 
12in 18in 12 5E891 ey trap large airborne particles 
12 in 20in 12 50451 from the air stream to prevent 
12in 24 in 12 5W502 ildi 
in mE 12 5С452 them from building up on the fan 
12in 30in 12 511981 blades. Elastic gathering band 
12 in 31 in 12 51/982 апа hook-and-loop closure. 
14in 14in 12 2JBG4 А 
14in 20 in 12 2W015 diis гап Сазе lom 
14 in 24 in 12 50453 B IM oy- 36WX63 
14in 25 in 12 211016 24 in to 26 in 12 2TE89 || 
14in 30 in 12 5W983 30 in 12 2ТЕ90 
15 in 20 in 12 1W506 32 in 12 2ТЕ91 М 
15 in 25 in 12 56454 36 in 12 2TE92 
15 in 30 in 12 5W984 40 in to 42 in 12 2TE93 
15 in 31 in 12 5W985 
16 in 16 in 12 56455 
16 in 20 in 12 1W099 
16 in 23 in 12 5W986 
16 in 24 in 12 5456 Use Auto-Reorder for the 
16 in 25 in 12 1W098 : 
тё ЕШ ? 51602 Easy Way to Order Filters 
in in L . 
18 in 20 in 12 56457 Don't run out of the filters you need. Set up an ordering schedule that works 
18 їп x in Т eiss for you, and let Auto-Reorder handle the rest. Get email notifications before 
1911 57m т 50459 your order is automatically replaced and adjust or cancel orders anytime. 
20 in 20 in 12 1W097 i 
p in 5 50987 Get started today at grainger.com/autoreorder 
20 in 24 in 12 50460 
20 in 25 in 12 1W096 ТЛ? | 
20 in 29 in 12 6U688 Яс] o aap 
20in 30 in 12 5C461 Air Handler ! "4 
20іп 36 in 12 2JBG5 ^ ' 
22 in 22 in 12 56462 М 
22 in 25 in 12 5W989 
24 in 24 in 12 5W504 
24 in 30 in 12 56463 
25 in 25 in 12 1W507 
MERV 5, Fiberglass, 2 in Nominal Depth 
16 in 16 in 12 6U690 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 
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HVAC & REFRIGERATION 
Panel & Pleated Air Filters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For more information on MERV, see page 3047 


2-PLY 3-PLY 
j Nom. Section Case Item Item 
- 7 Н — Width Qty. No. No. 
| I Ring Panel Air Eis 
| | 10іп 10in 33E907 | 68833 
| 10іп 20in 4 2DXV7 | 68832 
| 12іп 12in 24 - 68831 
а | 12іп 16in 24 | 54ҒЕТ5 = 
| 12іп 20in 24 | 2DXW1 | 68830 
А | 12іп 24in 24 | 2DXR7 | 68829 
6B802 Nd 14іп 20in 24 | 2DXW4 | 68827 
14іп 25in 24 | 2DXY7 | 68825 
15in 20in 24 | 2DXT1 6B824 
i6in 16in 24 | 2DXI7 | 68821 
— i6in 20in 24 | 2DXU4 | 6B818 
" 1біп 24in 24 | 2DXV1 6B815 
i6in 25in 24 | 2DXV4 | 68813 
1Зіп 20in 24 | 33E909 | 68811 
1Зіп 24in 24 | 2DXY1 6B810 
1Зіп 25in 24 | 2DXZi 6B809 
| 20in 20in 24 | 2DXW7 | 6B803 
i, | | 20in 24in 24 | 20ХХ4 | 68800 
20in 25in 24 | 2DXX7 | 6B798 
22in 22in 24 | 33E910 | 68796 
—— 24in 24in 24 | 2DXY4 | 6B791 
6B791 25in 25in 24 2DXZ7 6B784 
Nom. Section Filler ‘of Case It 
<x] e om. section пег 0 ase ет 
AirHandler H ^ Width Total L Sections Qty. Мо. 
Ri n Panel an d Link Air Filters, 2-Ply 
14іп 41875іп 50in 12 1 54ҒЕТ4 
IR Қары 20m 20m 3m —5 — 4 26602 
In In In 
= MERV 8 in in in 
. А 24in 24in  120in 5 4 2GHX6 
» Synthetic media Link Air Filters, 3-Ply 
ifi 12іп 24in 576іп 24 1 68828 
= UL Classified : . біп 20i 480i 24 1  6B817 
Consist of layered polyester filter media 16іп 22in 528in 24 1  6B816 
with a metal wire that is heat-sealed 161 27m 91 4 6 7DWDS 
around the inside edges to hold the i6in 25in 600in 24 1  6B812 
; i i 20in 13in 336in 24 1 68808 
media open. The filter media wraps Soin п 384in 24 1 — 8B804 
around the wire to ensure a positive 20in 20in 20п 1 24 2JVP2 
seal when the filter is installed so that 201 01 їп 21 1 68802 
air doesn't bypass the filter. Unlike stan- 20in 24in  96in 4 6 2DWL6 
irf і i 20in 24in 120in 5 4 2JVC8 
dard panel air filters they don't require Soin 24in 5/6in 24 — 67% 
clips or latches to seal them in place. 20in 25in 100in 4 6 2DWN2 
; ; А iah di 20in 25in 600in 24 1 68797 
Suitable for high moisture or high air . Sin 30i 20m A4 4 2DWN7 
flow applications and commonly used in 24in 16in 384in 24 1 68794 
i ildi iversj- 24in 18in 432in 24 1 68793 
commercial buildings, schools, universi 545—208 —120 i6 — 6 € MEETS 
ties, and areas where surface finishing — 24in 20in 480in 24 1 68792 
i 24іп 24in 24in 1 24 2GHH3 
is performed. 24in 24in 5/6in 24 1  6B790 
25in 16in 384in 24 1 6B788 
25in 18in 432in 24 1 68787 
25in 22in 528in 24 1 68785 
25in 25in 600in 24 1 6B783 
Ф 
Air:Handler 
Washable Grease Collection 
Baffle Air Filters 
» Self-draining; handles included 
= UL Classified 
Metal air filters are washable, reus- 
able, and have a metal frame and metal | 
mesh filter media. They're installed in 1H 
self-draining style commercial kitchen | 
hoods to trap airborne grease before it 
reaches the exhaust fan, and to prevent | 
grease from accumulating on the fan | 
and the exterior building surface where 
the fan vents. Permanent filters balance 
airflow evenly throughout exhaust hoods 
in commercial kitchen applications and 
can be used to replace mesh filters in 4C882 
older hoods. 
Nom. Nom. Nom. Actual Case Item Nom. Nom. Nom. Actual Case Item 
H w D D Qty. №. H w D D Qty. №. 
Stainless Steel Galvanized Steel 
i6in 20in 2in 1%in 2 2ЕМ5 16in 20in 2in 1%in 2 46880 
Tein 25in 2in 1%in 2 2EJY6 16іп 25in 2in 1%in 2 46881 
20in 16in 2in 1%in 2  2EJY7 20in 16in 2in 1%in 2 56107 
20in 20in 2in 1%in 2  2EJY8 20in 20in 2іп 1%in 2 46882 
20in 25in 2in 1%in 2 2ЕЈУ9 20in 25in 2in 1%in 2 46883 
25in 16in 2in 1%in 2  2EJZi 25in 16in 2m 1%in 2 56108 
25in 20in 2in 134in 2  2EJZ2 25in 20in 2in 1%in 2 56109 
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Air Handler” 


Washable Mesh 
Air Filters 


= UL Classified 

General use mesh filters have a metal 
frame, metal mesh filter media, and 
prevent large airborne particles such 
as dust, leaves, and pests from enter- 
ing and damaging HVAC equipment. 


They can be vacuumed, sprayed, or Rx 
run through a dishwasher for cleaning 
and reused. Optional handles attach { 
to filter. Air filters are suitable for use к= 
with Carrier, MicroMetl, Trane, York, and Mm 
other systems. “ш 
: 2GGR5 
Aluminum—Rustproof; constructed of 
multiple layers of corrugated aluminum м 
wire mesh in a heavy-gauge aluminum / T TN 
U-channel frame. - ^ 
Galvanized Steel—Constructed of 
multiple layers of expanded corrugated 
steel mesh and a galvanized steel 5 с 
frame. Not recommended for outdoor 5 | ЕЕ 
applications. “ ` 
4C410 

Nom. Nom. Nom. Actual Case Item Nom. Nom. Nom. Actual Case 

н W D D Oy. No. н W D D Qt 
Aluminum Galvanized Steel 

16іп 16in tin “in 12 2GFR2 20in 20in iin йїп 12 
16in 20in tin %in 12 2GGP6 20in 25in iin ‘in 12 
1біп 20in tin Жіп 2 2TE94 24in 24in Tin іп 12 
1біп 25in tin п 12 26681 10іп 20in 2in 1%in 2 
16in 25in din Жі 2 2TE95 Win 20in 2in 191in 2 
20in 20in tin біп 12 26685 16їп 25in 2in 1%in 2 
20in 20in ‘tin Жіп 2 2TE96 20іп 20in 2in 1%in 2 
20in 25in tin біп 12 2GGR9 20in 25in 2in 1%in 2 
20in 25in 1in Zin 2 2GGT8 24in 24in 2in 1%in 2 
24in 24in iin Yin 12 26614 Optional Air Filter Handles 
24in 24in Tin Жі 2 2GGU3 Metal Air Filter 12 
16in 20in 2in 1%in 2 2TE97 Handles 

1біп 25in 2іп 1%in 2 2ТЕ98 

20in 20in 2іп 1 іп 2 2TE99 

20in 25in 2in 1 іп 2 2TJ10 

24in 24in 2in 1%in 2 21J11 

е ® 
AirHandler 


Washable Range Hood 
Mesh Air Filters 


» Aluminum media and frame 
= UL Classified 


These washable and reusable filters install 
in kitchen range hoods to remove odors and 
trap grease before it reaches the exhaust 
fan. This prevents grease from accumulat- 
ing on the exhaust fan. Suitable for use with 
microwave range hoods and both ductless 
and ducted exhaust hoods. Replace OEM 
filters for popular brands. 


For Use Nom. 
With (Systems) H 

Rectangular 
Broan 9 in 
Broan, Caloric, Nautilus, Roper, Sears 9іп 
Broan, Caloric, Nautilus, Roper, Sears, Tappan 9 in 
Broan, NuTone, Whirlpool 12in 
GE Hotpoint 9in 
GE Hotpoint, NuTone {iin 
Kitch N Vent, NuTone, Ventrola 9 in 
Whirlpool 6 in 
Whirlpool 12 in 
Round 
Aubrey, Broan, Miami Carey, Nautilus, NuTone 10 in 
Broan, GE, Nautilus it in 


Item 
No. 


2GFR6 
2GFR9 
2GFT4 
40405 
40406 
40407 
46408 
46409 
2бЕТ8 


46410 


Мот. 
w 


{1 in 
{i in 
{1 in 
12 in 
10 in 
12 in 
12 in 
8in 
12 in 


10 in 
1t in 


Actual 
D 


¥ in 
36 in 
36 in 
36 in 
3$» in 
36 in 
38 in 
36 in 
36 in 


Ye in 
Y in 


6JKC6 


Item 
No. 


6JKC3 
6JKA5 
6JKA7 
6JKC5 
6JKC1 
6JKA8 
6JKAG 
6JKCO 
6JKC4 


6JKC6 
6JKA9 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HVAC & REFRIGERATION 
Bag Air Filters 


6B778 N 


AiržžHandler" 
Cube Air Filters 


= MERV 8 

= Synthetic media 

= UL Classified 

These bag-like filters hold more particles than non-pleated panel and ring 
panel air filters and have layered synthetic filter media that won't deterio- 
rate or warp in wet or humid conditions. Three-ply cube air filters have three 
layers of blue/white synthetic filter media that are heat-sealed together 

and are tacky to the touch. Ideal for replacing older cube-style air filters or 
basket-type filters in HVAC equipment. Filters are good for low-efficiency air 
filtration in paint booths, mining sites, and other areas with heavy dust or 
high humidity. 


Nom. Nom. Nom. No. of Case Item 
H М D Pockets Qty. No. 
12in 24 in 10 in 1 6 6B782 
24 in 24 in 1 6 6B778 
12 іп 24 in 1 6 5W905 
20 in 24 in 15 in 1 6 6B780 
24 in 24 in 1 6 5w904 
12 іп 24 in 20 in 1 6 5W903 
24 in 24 in 1 6 5W902 


HVAC Filter Change-Out and 
Preventative Maintenance Services 


Modernize your facility without disrupting your operations by leveraging 
Grainger's network of qualifed, insured, and licensed service providers.* 
Comprehensive services include: 

a On-site check in 

a Filter change-out 

= Update to filter records 

= Disposal of used filters 

The Grainger Energy Services team serves as your resource to help 
prolong the life of your heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) 
systems. We serve your facility through our network of qualifed, 
insured, and licensed service providers. Our providers visually inspect 
all HVAC equipment, look over electrical and mechanical components 
for excessive wear or damage, change filters, and check belts and 
start-up to help ensure your HVAC units are functioning properly and 
effciently. If there are any problems with your HVAC unit, our provid- 
ers are skilled in tightening, lubricating, cleaning, draining, adjusting, 
testing, and measuring. In each case, Grainger will supply high-quality 
products to help ensure the project is completed on time and on 
budget. 

If you would like more information, or to see if your facility qualifies for 
an on-site evaluation, call us at 866-597-1330 or contact your Grainger 
Rep to learn how you can benefit from these preventative maintenance 
services. 


*Provided by third-party service providers. Subject to customer eligibil- 
ity and agreements. 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Air®Handler° 
Pocket Air Filters 


= UL Classified 

Pocket air filters, also called bag filters, 
have a bag-like filter element that is 
stitched into pockets. They trap more 
particles than nonpleated panel filters and 
need to be changed less often. Pocket 
dividers with reinforced media-support 
backing add to overall strength. Filters 
are best suited for applications where air 
is constantly flowing through the filter 
since they may deposit some captured 
material back into the air stream when 
they deflate. 146", 24-ga. galvanized steel 
frame. Often installed in HVAC systems in 
auto shops, data centers, food and bever- 
age plants, industrial sites, and schools. 


6B626 


SYNTHETIC MEDIA 

Does not shed fibers and suitable for 
high-humidity applications. 
FIBERGLASS MEDIA 


Ultrafine fiberglass media specifically 
designed for each efficiency range. 


SYNTHETIC FIBERGLASS 
Nom. Nom. Nom. No. of Case Item Case Item 
H w D Pockets Qty. No. Qty. No. 
MERV 14, Yellow, 90% to 95% Efficiencyt 
24 in 241 12in 6 4 2JUW6 4 33E969 
24 in 24 in 8 12 2JUV7 — = 
20in 20 in 6 4 2JUX3 — — 
24 in 12in 3 4 2JUX9 4 2GGX5 
24 in 12 іп 15in 4 8 2JUX5 2 3DVP5 
24 in 20 in ! 6 4 2JUX1 = = 
24 in 24 in 6 4 2JUX7 4 2JRT7 
24 in 24 in 8 4 2JUW8 = — 
24 in 12 іп 18i 3 2 6B669 2 БЕ845 
24 іп 24 in n 6 2 6B642 2 5E841 
24 in 12in 3 2 6B668 2 5Е844 
24 in 24 іп 22 in 6 2 6B641 2 5E840 
24 in 24 in 8 2 6B628 2 5E839 
24 in 24 in 10 4 2JWAS3 4 2DVX1 
24 in 12 іп 4 2 6B659 2 5W429 
24 in 20 in 29 in if 2 6B636 — — 
24 in 24 in 6 2 6B640 2 5E838 
24 in 24 in 8 2 6B627 2 5W427 
24 in 12 іп 4 2 6B658 2 5Е842 
24 in 24 in 36 in 6 2 6B639 2 5W426 
24 in 24 іп 8 2 6B626 2 5E836 
24 in 24 in 8 = — 4 54FF15 
MERV 13, Pink, 80% to 85% Efficiencyt i 
24 in 24 in 12in 6 4 2JVD2 4 2ACC3 
20 in 20 in 6 4 2JVD8 1 3DVN7 
24 in 12in 3 8 2JVE5 4 2GHC5 
24 in 12 іп 15 in 4 8 2JVE1 8 3DVN8 
24 in 20 in 6 4 2JVD6 4 3DVN9 
24 in 24 in 6 4 2JVE3 4 2GHR1 
24 in 24 in 8 4 2JVD4 2 3DVP2 
12 in 12in 3 2 6B673 — — 
24 in 12 in 18in 3 — — 2 5E850 
24 in 24 іп 6 2 6B646 2 5E848 
24 in 24 in 10 4 3XJ73 4 3DVP3 
24 in 12 in 3 2 6B672 8 2GHA6 
24 іп 12 in 4 2 6B662 2 5W438 
24 in 24 in 22in 6 2 6B645 2 5W434 
24 in 24 in 8 4 6B631 2 5W433 
24 in 24 in 10 4 3XJ75 4 2DVU6 
24 in 12 іп 4 2 6B661 2 5W436 
24 in 20 in 29 in 7 2 6B637 = — 
24 in 24 in 6 2 6B644 2 5W432 
24 in 24 in 8 4 6B630 2 5W431 
24 in 12in 36 in 3 2 6B670 — — 
24 in 241 6 4 6B643 2 5W430 
MERV 11, Orange, 60% to 65% Efficiencyt 
24 in 4 in 12 in 6 4 2JVJ3 4 33E970 
24 in 24 in 8 4 2JVH4 4 33E971 
24 in 12 in 18 in 3 2 6B677 2 5E858 
24 in 24 in 6 4 6B650 2 5Е855 
24 in 12 in 3 8 6B676 2 5W447 
24 in 12 in 4 4 6B665 2 5W446 
24 in 20 in 22in 7 4 6B638 4 3DVN6 
24 in 24 in 6 4 6B649 2 5W443 
24 in 24 in 8 4 6B634 2 5W442 
24 in 12 in 4 2 6B664 2 5W445 
24 in 20 in 29 in 7 4 3DVN5 2 5Е859 
24 in 24 in 6 4 6B648 2 5E854 
24 in 24 in 8 2 6B633 2 5W441 
24 іп 24 іп 30 in 8 4 5M437 — — 
MERV 8, White (Synthetic), Yellow/Tan (Fiberglass), 45% to 55% Efficiency 
24 in 2in 10 in 3 — — 2 
24 in 24 in 6 — — 2 
24 in 24 in 12in 6 2 5M410 — 
20 in 20 in 5 2 6B657 2 
24 in 12 in 14 in 3 2 6B679 2 
24 in 20 in 5 2 6B655 — 
24 in 24 in 6 2 6B652 2 
25 in 20 in 15 in 5 — — 2 
20 in 20 in 5 — — 2 
24 in 12 іп 21in 3 — — 2 
24 in 24 in 6 2 6B651 2 


1 Average Efficiency (%) ASHRAE 52.1-1992. 


HVAC & REFRIGERATION 
Box Air Filters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


For air filter gasketing, see page 3055 or go to Grainger.com 
ЕТ H H 2,0% Ф 4,%2 ө 
Minipleat Air Filters AirHandler Air Handler 
Rigid frame can withstand difficult operating conditions such as variable air volume, Minipleat 
turbulent airflow, and high humidity. They have tightly pleated filter media that traps 4YVE9 Air Filt ers 
particles with high efficiency and are commonly installed in HVAC systems in offices, = 
hospitals, museums, electronics manufacturing, and similar settings. with Gasket 
Perf. Filter Nom. Nom. [^ ltem Perf. Filter Nom. Nom. Case! Item » Synthetic media 
Rating ЕН. Н М Шу. No. Rating ЕЙ. Н М Qt. No. Ru lastic frame 
2 in Nom. Depth, Synthetic Media, 4 in Nom. Depth, Fiberglass Media, 3 gged pl е 499Ј13 
Bev. Board Frame, т Header — Bev. Board Frame, No Header (Cont.) = UL Classified 
in 25іп 12in 24in 2 | 6B597 Е i i inimize ai 
MEN 95% Gin 24in 6 4YVD8 iGin-20in —2- 88596 Рен. Filter Мот. Nom. Case| Item Gaskets provide sealing to minimize air 
d 18in 20in 6 | 4YVE2 i6in 25in 3 |6B595 Rating i 5 € No. | bypass and a tightly pleated filter media that 
pe ees: LESE MERV 90% to 5% geil 241 S ВВ581 е Frame, No Header 2 traps particles with high efficiency. Filters 
10іп 10іп 6 |33E949 20in 24in 2 6B592 ы, ign $n 1 КЕШЕН have a rigid frame that can withstand difficult 
Ші іп 8 ЕЗІ 20m 25 2 BS \ 642-2410 t 52НЕй@ | Operating conditions such as variable air 
ТЯ Jein 18 1 б = [нот Шр [heres were EAT Sam 1 ЫШТЫ volume, turbulent airflow, and high humidity. 
etal Frame, No Header T T i i 
i 65% «in Sain 6 33Е961 MERV ато о Meader | MERV gg»,  20in 20in 1 S2RRO6 They are commonly installed in HVAC systems 
{Bin 25in 6 |33E962 3 80% 10 85% 24in 24in 2 5Е895 14 20in 24in 1 52ВН05 | in offices, hospitals, museums, electronics 
20in 20in 6 |33E963 90% to 95% 24in 24in 2 5Е898 24in 24in 1 33NR90 В Imi wnat 
Min 24in 6 33E964 MERV m Soin odin 3 2GFN2 6 in Nom. Depth, Synthetic Media, manufacturing, and similar applications. 
24in 24in 6 |33E967 ^ 24in 24in 3 |26ҒМ6 Plastic Frame, Single Header GASKET: 
10іп 10іп 6 |4YVC9 -4inNom. Depth, Fiberglass Media, 12in 24in 1 33NR93 GASKET: DOWNSTREAM 
{0in 20in 6 |4YVD1 Metal Frame, Single Header MERV 5o 20іп 20in 1 528808 2 SIDES FACE 
12in 24in 6 |4YVD3 5 20in 20in 3 |2GFH4 11 20in 24in 1 52RR07 Nom. Nom. Case Item Item 
1біп 16іп 6 |4YVD7 MERV ooo, -50in 24in 3 26ЕН8 24in 24in 1 33NR92 H W Оу No. No. 
16in 20in 6 4Ү/08 11 34 in ?4in 3 | 2GFJ3 12in 24in 1 33NR89 | 2n Nom. gpa Las Ee 
MERV geo, біп 25in 6 | 4YVE1 гот Depth, Synthetic Media, MERV gso, 20іп 20in 1 52RR04 | 120 2476 | 4994 4994 
HO Sh oe л Мі Е Е ы сЕ 
In In i 1 in in In in 
20іп 20in 6 |4YVES MERV geo, ІП 20in 3 2607 -zrin Nom. Depth, Fiberglass Media, 20in —20in — 6 | 49920 | 49919 
ЖОП VET — Ип 24m 3 2086 Урду ов tame Nain 24n 1 20KNGT | 20m 25m — 8 | 4984 | — 40808 
In In T T in in In in 
Аш 24in 6 |AYVES MERV gso goin S4in 3 ЭБЕТ 14 95% атт 24in 1 20HN68 | —24in п — 6 | 498026 | — 40905 
4 in Nom. Depth, Fiberglass Media, 13 2411 24in 3 |2Grz4 12inNom. Depth, Fiberglass Media, 2 in Nom. Depth, MERV 13, 80% to 85% Efficiency 
Bev. Board Frame, No Header 12іп 24in 3 |2GFz8 баіу. Steel Frame, Single Header iin 5 in 5 P T 
12in 24in 2 |6B613 MERV 20in 20in 3 206А2 MERV оро; 121п 24in 1 20НМ73 in in 
1біп 20in 2 6В612 95 % i i 14 ^ ?24in 24in 1 20HN72|  i6in  20in 6 | 499J32 49931 
ERU 18 24in 2 |6B610 — Жіп Siin 3 GGA! -T2 in Nom. Depth, Fiberglass Media, Tein 25in б | 499]34 | 49933 
60% to 65% 20 in 20 in 2 |6B609 “іп Nom. Depth, Synthetic Media Plastic Frame, No Header 20 in 20 in 6 499J36 499.35 
1 5011 24in 2 [6858 ИИ 12in 24in 1 20HN63| 20п іп 6 | 49938 | 499137 
20in 25in 2 6807 Din ап 3 [2GFAT MERV geo, 2010 20in 1 20HN64 | 20  25in 6 | 499340 | 00130 
24in 24in 2 |6B606 MERV а 20in 24іп 3 26Ғ(2 14 С 20 іп 24in 1 20HN65 24 in 24 in 6 499J42 499.41 
12in 24in 2 68605 {1 65% Somn 2410 2 2бЕ(6 24in 24in 1 20НМ62 | 2inNom. Depth, MERV 14, 90% to 95% Efficiency 
1біп 20in 2 | 6B604 94 in 24in 3 |2GFDi 12inNom. Depth, Fiberglass Media, 12in 0240 6 | 499344 49943 
MERV goy PT 20m 20m > tenani MERV gso 21 270 MA AR Umm т 25m E ^ maa d 
д 054 4 іп 24in r + 
18 20in 24in 2 |6В600 Топ 2411 3 |26FF2 MERV go, 20іп 20m 1 20HN70| 201 200 6 | 488/50 | 49948 
20in 25in 3 |6B599 MERV 20in 20іп 3 |2GFF6 14 °  700in 24in 1 20НМ71 20 in 24 in 6 499J52 499J51 
24in 24in 2 | 6B598 95% i i 24in 24in 1 20HN68 20 in 25 in 6 499J54 499J53 
14 20in 24in 3 | 2GFG1 ; : 
odin 9410 3 |2GFG5 “іп  24in 6 | 49956 499155 
FIBERGLASS, | FIBERGLASS, | SYNTHETIC, | SYNTHETIC, 
NO HEADER SINGLE HEADER) NO HEADER SINGLE HEADER 
РЗ ð Ralinjf Efficien Non: Nom, Nom. casa Пет Пеп пет пет 
SLS atingt Efficiency у. 0. 0. 0. 0. 
Air Handler 12i 24i 12i 2 2JUH2 26Н\Н = = 
н . 5М/915 20in 20in 12in 1 2JUH4 2GHV5 2JTY6 = 
Rigid Cell MERV9 45% -Sgm 24n 12in 1 2JUH6 2GHV9 2JTY8 = 
Air Filt oo б EE мш 
Ir Filters 20 in 20 in 121 1 2JUD8 2GHP9 2JTX1 4ҮУАТ 
ЖИ" mde MERV gc, 20іп 24in 12in 1 2JUF1 2GHR4 2JTX3 4YVA8 
= Ultrafine fiberglass The filters’ rigid frame can 11 ^ in 24in біп 2 — — 2JUD6 2GHP1 
or synthetic media, withstand fluctuations in zam Яп Tm 1 150919 26988 2S AYVAS 
nylon-reinforced on airflow, making them ideal for i2in 24in 12іп 2 swng ZGHJ9 2HYW8 avci 
ir-exit si iahle- 20in 20in 12in 1 2JUC5 2GHK4 2JTV7 AYVC2 
the air-exit side . variable-volume HVAC Systems. МЕ 88% 79010772411 AD in A 2JUCT 2GHK8 21/8 AYVC3 
= Reinforced galvanized- Metal grid and media stabilizers 24in 24in біп 2 — — 2JUC3 — 
intaj H i 24in 24in 12in 1 5W917 2GHL3 2HYW6 AYVCA 
Steel frame . maintain pleat configuration. {din 24n Gin 4 = T 21115 2GHD5 
= Replace conventional Filters are for use in commer- i2in 24in 12in 2 5W916 2ЫНЕЗ 2HYW5 ii 
iaid fi i ildi MERV 20in 20in 12in 1 2JUA2 2GHF7 2JTU4 4YVC6 
pocket and rigid filters cial buildings, schools, | 14 95% -Som 240 AD in 1 2JUM 26H62 2116 AYVCT 
= UL Classified hospitals, arenas, and industrial 24in 24in біл 2 = — 2,179 2GHE8 
installations. 24in 24in 12in 1 5W915 26HG6 2HYW7 4Ү/08 
1 Based on ASHRAE Standard 52.2. 
aoe SINGLE | DOUBLE 
Air Handler" HEADER | HEADER 
Š = a Rait Em Nom; Nom, Nom [ON Іш tom 
ating iciency y. 0. 0. 
Cartridge Air Filters Quin xa 7 йі ір 
i j П in In In 
= Microfiber media MERV11 65% doin 24n in 1 2GGE6 | 266Н8 
= Steel frame and 24in 24in  12in 1 510/925 zGGH4 
1346" header 12in  24in  12in 2 5W924 20615 
m 20 in 20 in 12 іп 1 2GGN4 26601 
= UL Classified MERV13 85%  20in  24in  i2in 1 26619 20011 
МА : " . 24in 24іп 121п 1 5W023 | 2GGR6 
Rigid frame and aluminum dividers help filters hold 24 in 2 in бїп 2 zum — 
H m i iti, in In In 
their shape under difficult operating conditions, such 12n Od in БП 5 266Y1 = 
as variable air volume, turbulent airflow, repeated fan 1 2 іп z4 in 12 їп 2 ЗАБ sum 
i idi i R in in in 
shutdown, high temperatures or humidity, or intermittent MERV 14 95% —5011— 50 n 6in 7 20CY5 ДЫ 
exposure to water. For use in health care, food process- 20in  24in  12in 1 2GGW3 | 20074 
5w921 ing pl қ ; 24in  24in  12in 1 5W921 | 2GGY9 
g plants, pharmaceutical manufacturing, computer 24117 241 бп i 206Х2 гы 


equipment rooms, and electronic assembly areas. 


GRAINGER. 


ШШЩ 


1 Based on ASHRAE Standard 52.2. 
Find even MORE on Grainger.com? 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HVAC & REFRIGERATION 
Box Air Filters 


Air «Handler* 
V-Bank 


Air Filters 


= UL Classified 
= Plastic frame 
= Operate in 100% relative humidity 
= Recommended final resistance: 1.5 WC 
= For variable air volume systems 
= Fit all commonly used 12"D filter 

frames and housings; 146" header 
These filters trap particles with high effi- 
ciency and can hold more dust than standard 
minipleat, cartridge, and rigid cell air filters. 
The filter installation position, service side, 
and course of air flow can be in any direction. 
Filters with 85% Filter Efficiency are used for 
telecommunication industry ventilation. 


4PY71 


2 Vs—Provide efficient filtration, are light- 
weight and easy to transport. 
= Replace pocket and rigid filters 
= For normal, hostile, and high 
humidity environments 


Perf. Filter Nom. Nom. Nom. 
Ratingt Efficiency H W D 
2 Vs, Fiberglass Media 
12 іп 24 in 12in 
65 % 20 in 24 in 12in 
24 in 24 in 12in 
MER HI 12in — 24in — 12in 
75 % 20 in 24 in 12in 
24 in 24 in 12in 
12 in 24 in 12 in 
MERV13 85% 20 in 24 in 12 іп 
24 іп 24 іп 12 in 
12 іп 24 in 12 іп 
MERV 14 95% 20 in 24 in 12in 
24 in 24 in 12 іп 
3 Vs, Fiberglass Media 
MERV 11 15 % 20in 20in 12in 
MERV13 85% 20 in 20 in 12 in 
MERV14 95% 20 in 20 in 12in 
MERV15 98% 20 in 20 in 12 in 
3 Vs, Fiberglass Media, Hospital Grade . 
95 % 20 in 20 in 12in 
MERV 16 i 20 in 20 in 12 in 
95% DOP 20іп 20 in 12 in 
4 Vs, Active Carbon Media, Heavy-Duty Plastic Frame 
uM or 12 in 24 in 12 in 
24 in 24 in 12 in 
4 Vs, Fiberglass Media 
12in 24 in 12in 
MERV11 75% 20 in 24 іп 121п 
24 іп 24 in 12in 
MERV13 85% 24 in 24 in 12in 
Er ox: d 
З іп іп іп 
MERV14 95% — 3n — 24in — 12in 
24 in 24 in 12in 
12in 24 in 12in 
MERV15 98% 20 in 24 in 12in 
24 in 24 in 12 in 


4 Vs, Fiberglass Media, Heavy-Duty Plastic Frame 


MERV14 95% — 24in — 24in 12in 
4 Vs, Fiberglass Media, Hospital Grade 
12i — 24in 12in 
Xm 5m m 
5 in in in 
95% —20in  24in 12 
ain 24in — 12in 
24in — 24in 12іп 
MERV 16 i2in ——24in 12 
шш ше! 
" in in in 
95% DOP — 55» — 24i 12 in 
24 in 24 in 12 іп 
?4in — 24in  12in 
4 Vs, Synthetic Media 
i2in  24in 12in 
MERV11 75% ^ 20in 24in 12in 
24in — 24in — 12in 
12in 24п 1211 
MERV13 85% - 20in 24п 12in 
?4in — 24in  12in 
12in 24п оп 
MERV15 98%  20іп 24in 12in 
?4in — 24in 12[п 


112806 


3 Vs and 4 Vs, Hospital 
Grade—Can be used where 
HEPA filter performance is 
desired but system limitations 
do not permit use of high-resis- 
tance, low-volume HEPA filters. 
= More than 8 times 

as efficient as a 95% 

ASHRAE filter 


4 Vs, Heavy-Duty Plastic 
Frame—Additional urethane 
sealant provides greater 
strength for high-velocity and 
high-turbulence applications. 


WITHOUT 
GASKET | WITH GASKET* 
Air Flow © Нет Item 
300 fpm No. No. 
600 cfm | 4PY75 — 
1,000 cfm| 40КҮ5 — 
1,200cfm| 4PY76 — 
600 cfm — 33E912 
1,000 cfm — 33E913 
1,200 cfm — 33E914 
600 сіт | 4PY73 33E915 
1,000 cfm| 4DKY6 33E916 
1,200cfm| 4PY74 33E917 
600 cfm | 4PY71 33E918 
1,000 cfm| 40КҮ4 33E919 
1,200 cfm| 4PY72 352757 
833 сіт | 112793 — 
833 cfm — 33E921 
833cfm | 112798 | 33E925 
833 cfm | 112804 | 33E929 
833cfm | 117809 — 
833cfm | 112814 - 
833 сіп | 33E937 | 33E933 
554cfm | 2GGY7 — 
1,138 Іт! 200Х8 - 
600 сїт | 112791 33E920 
1,000 ст 112794 | 33Е922 
1,200cfm| 112795 — 
1,200cfm| 53DK14 | 33E923 
600cfm | 112796 | 33E924 
— — 53DK13 
1,000cfm| 112799 | 33E926 7 
1,200 Іт 112801 33E927 
600cfm | 112802 | 33E928 
1,000cfm| 112805 | 33E930 
1,200 cfm| 117806 33E931 
1,200 cfm — 48FP87 7 
600 cfm | 112807 — 
600cfm | 112812 — 
1,000 ст 117810 - 
1,000cfm| 112815 — 
1,200cfm| 112811 = 
1,200 cfm| 112816 - 
600 сіт - 33Е932 
600 сіт - 33Е936 
1,000 cfm - 33Е934 
1,000 cfm — 33E938 
1,200 cfm = 33E935 
1,200 cfm — 33E939 
600 сіт | 2GHL6 33E940 
1,000 cfm| 2GHN1 33E941 
1,200cfm| 2GHN5 33E942 
600 cfm | 2GHN9 33E943 
1,000cfm| 26НР4 33E944 
1,200cfm| 2GHP8 33E945 
600 cfm | 2GHL2 33E946 
1,000 сіт 2GHK7 33E947 
1,200cfm| 2GHK3 33E948 


* Downstream face gasket location. # Upstream and downstream gasket location. 


1 Based on ASHRAE Standard 52.2-2015. 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


For more information on MERV, see page 3047 
Air Handler* 
Odor Removal 


Box Air Filters 


= ASTM compliant 

Have a rigid frame and contain active carbon 
charcoal that absorbs unpleasant odors and 
other gaseous contaminants in the air stream 
to improve indoor air quality. 


Rigid Cell—Can withstand fluctuations in 
airflow, making these filters ideal for variable- 
volume HVAC systems. These vapor phase 
adsorber filters remove molecular contami- 
nants such as hydrocarbons, formaldehyde, 
ammonia, acid gases, VOCs (volatile organic 
compounds, such as paint and cleaning 
chemical fumes), and ozone from the air 
stream at low concentration levels. Used to 
improve indoor air quality in commercial or 
industrial applications such as museums, 
archive storage facilities, and semiconductor 
fabrication facilities. 

= Metal frame 

= Carbon concentration: 46 g/sq.ft. 


19RR55 


V-Bank, 4 Vs—These active carbon charcoal 
adsorber filters are installed in HVAC systems 
to remove gaseous contaminants such as 


sulfur oxide, nitrous oxide, ammonia, amines, pd 
diesel fumes, aldehydes, acid gases, VOCs Nom.Nom.Nom. Air Filter Item 


(volatile organic compounds, such as paint and Bid CH D Header Type No. 
cleaning chemical fumes), and animal odors 17 24" 12' Мо Header 19RR56 

i i i 127 24' 12" Single Header 19RR58 
from the air stream. Used to improve indoor 24—94'—19—— Na Header 198855 


air quality in airports, blueprint facilities, food 247 24" 12' Single Header 19RR57 


i i V-Bank, 4 Vs 
processing plants, loading docks, museums, 12' 24' 12' Single Header 2GGY3 
office buildings, and research facilities. 12" 24' 12" Single Header 2GGY7 
j 24" 24 19" Single Header 2GGV7 
= Plastic frame | 545413" Single Header 266Х8 
a Carbon concentration: 0.49 g/mL 24 24" 19" Single Header 26НА9 


Air cHandler* 
V-Bank 


Air Filter Gloves 


= MERV 2, UL Classified 
= 100% polyester media 
= Recommended final 
resistance: 1.5" WC 
= Double-stitched corners 
= Priced each; shipped in case qty., 
sold individually in-store only 
These filter gloves are a bag-like 
layer of filter material that slips onto 
the back of a compatible V-bank 
filter. Depending on how the filter is 


2JTL5 


Filter Item 


D Area Qty. No. 
6  2JTL5 


Nom. Мот. Nom. Media Case 


mounted, the V-bank glove can serve -Efficiency H W 
24 in 24 in 12 in 


as a pre-filter or as a final filter. 25% 


Air Handler* 
Air Filter Gasketing 


Chemical-resistant gasketing with 
adhesive backing creates a compression 
seal between the filter media and the 
housing or frame it sits in. This helps 
prevent dirty air from escaping through 


the space between the filter media Actual Actual — Overall pens Item 
: < n Width Thick Length — Col No. 

and the frame or housing. Gasketing іѕ ysn vam 751 — Black 60523 

commonly used with box air filters. Win Йі 50 ft ^ Black 60524 


HVAC & REFRIGERATION 
Box Air Filters 


Scan. Order. Done. = 
Details on page А1. 


High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filters 


HEPA air filters are installed in HVAC systems to remove the maximum amount — They provide more effective filtration than other styles of air filters and have 
of contaminants from the air stream for applications that require very clean a box construction. Commonly used in areas that require very high levels of 

air. This maximizes indoor air quality and keeps the contaminants from build- ^ contamination control, such as clean rooms, hospitals, pharmaceutical facili- 
ing up in the equipment and damaging it. ties, data centers, laboratories, and food processing plants. 


Air Handler* 


E | 
= " — 
HEPA Air Filters 
= Microglass media 
a UL Classified 
Dispersed Oil Particulates (DOP) HEPA-Grade, 95.00% Efficient — 
Capture airborne contaminants more efficiently than standard non-HEPA 
air filters but are less efficient than other types of HEPA air filters. Urethane 
sealant provides a positive seal on all four sides of the metal frame to 
help eliminate potential air leaks. Filters are suitable for applications GEO mE t 
where HEPA-filtered air is not required. Using the DOP test method, these p 
filters are rated as removing particles as small as 0.30 microns with 95% 
efficiency. Actual Actual Actual Air Flow @ Frame or Gasket Max. Item 
P H w D 300 рт Header Material Location Temp. No. 
= Hospital grade DOP HEPA-Grade, 95 % Efficiency 
"ET 0 0 i 11%in 23%in 11% in 554 cfm Galvanized Stee Downstream Face 200°Е 6В623 
Standard HEPA Remove between 99.97% and 99.99% of particles as 12 in 12 in 11 ^in 300cfm Galvanized Stee Downstream Face 200°Е 6B622 
small as 0.30 microns from the air stream. Urethane sealant provides a 42in  24in  11i2in 600сіт Galvanized Steel Downstream Face 200°F 6В621 
positive seal on all four sides of the metal frame to help eliminate potential _23%in 23 %in 11 Л in — 1,138 сіт Gal vanized 5 ee| Downstream Face 200°. 68620 
air leaks. Filters аге commonly used in hospitals, operating rooms, patient И шым a ашаа cim Galvanized Steel — Downstream Face 20077 68619 
isolation rooms, pharmaceutical processing facilities, and similar locations 8in 8in 5 іп 133 сіп Galvanized Steel Downstream Face 200°Е 33Е972 
that must meet strict air cleanliness standards. The air filters are manu- 1% іп 25% їп 7 2 in 554 сіт Ga vanized 5 ee Downstream Face E 58618 
iM 2 n ІП ІП ? n cim alvanized otee! one il 
factured, tested, certified, and labeled in accordance with current HEPA 12in 24in {tin 800cfm ^ Galvanized Stee None 200*F GB616 
filter standards. 23%in 23%in 110іп  1,138cfm Galvanized Steel Downstream Face 200°F 6В615 
= Hospital grade 24in — 24in 11%in  1,200cfm Galvanized Steel Downstream Face 200°F 68614 
High Capacity 
HEPA Panel, 99.99% Efficient—For use in pressurized open plenum 12 їп 2 іп П 2n 300 сіт Ga vanized Stee Downs ream Face ТЕ 2095 
3 Я 0, Я ІП ІП 21n cim alvanized otee! ownstream Face il 
T Bar grid systems to remove 99.99% of particles as small as 0.30 : 24 in 24 in 11%in 1,200сіт  Galvanized Stee! Downstream Face 200°Е 2GHR3 
microns from the air stream. They are commonly used in pharmaceutical Standard HEPA, 99.99 % Efficiency 
processing facilities, patient isolation rooms, operating rooms, hospitals, 12 їп 12 іп 1 2 in 300 сіт Ga vanized 5 ee Downs Team Face E DENS 
бат Я Я H 1 ІП ІП 21n cim alvanized otee! ownstream Face 
and other similar locations that must meet strict air cleanliness standards. “іп 24in 11 іп  1200cfm Galvanized Steel Downstream Face — 200*F 20ХМ8 
Air filters are manufactured, tested, certified, and labeled in accordance High Capacity 
with current HEPA filter standards. i2in 12п 1100 3000іт  GalvanizedSteel — Downstream Face 2009: 26Н0З 
Low-pressure dro 12 in 24 іп 11 ^in 600cfm Galvanized Stee Downstream Face 200°Е 2GHU7 
= LOW-p p 24 in 24 in 11%in 1,200сіт  Galvanized Stee Downstream Face 2009: 2GHR6 
" um А НЕРА Panel, 99.99 % Efficiency 
(0) T Я 
НЕРА Ducted Terminal Modules, 99.99 Jo Efficient- Designed for use 12in  12in 2 7^ in 300 cfm Aluminum Downstream Face — 200°Е 198959 
in ducted supply HVAC installations with T-bar grid ceilings and remove 23%in 470іп 2%in 2,325 cfm Aluminum Downstream Face — 140°F 2ЕЈҮЗ 
a minimum of 99.99% of particles as small as 0.30 microns from the air 2 n A n 2А n рт. Aluminum owns ream Face SE tenet 
d S А қ 8 з E 
stream. They are commonly used in hospitals, operating rooms, patient 24in — 48in  2%in —2400cím Aluminum Downstream Face 200“Ғ 19RR62 
isolation rooms, surgery recovery rooms, biomedical facilities, pharmaceu- ^ 24in ^ 12in 4 T in 600 cfm Aluminum Downstream Face 2009Ғ 19RR63 
tical processing plants, laboratories, and other locations that must meet 24in — 24in 44п —1.200cfm —— Aluminum Downstream Face 2007: 19RR64 
tri р 0 | " p tandards. Ai filt ETOC f v d.t i d rti 24 in 48 in 4%in 2,400 cfm Aluminum Downstream Face 200°Е 19RR65 
strict air cleanliness standards. Air filters are manufactured, tested, certi- -HEPA Ducted Terminal Modules, 99.99 % Efficiency 
fied, and labeled in accordance with current HEPA filter standards. 23% in 23%in 6%in 1,163 cfm Aluminum Upstream Face 140°Е 19RR66 
» Low-pressure drop 23%in 47%in 6%in 2,344сіт Aluminum Upstream Face 1409: 2EJY1 


Air Handler* 


54FE71 


Air Handler* 


HEPA Air Filter 
Change-Out Bags 


= UL Classified 

Fit around used HEPA and ULPA filters to prevent 
captured contaminants from escaping while the 
filters are being stored for disposal. These bags 
have access holes that can be used to position the 
bag over the filter and have seals that prevent dust 
and contaminants captured in the spent filter from 
escaping. Bags are commonly used to contain spent 
filters in hospitals, patient isolation rooms, and 


HEPA Air Filter 
Holding Frames 


Hold compatible HEPA filters securely in 

place in an HVAC system and allow the 

filters to seal with the mounting surface to | 
help prevent dirty air from bypassing the 

filter. Holding frames and compatible HEPA 

filters remove the maximum amount of 

contaminants from the air stream for appli- ' 
cations that require very clean air. 


Holding Frames—For OEM or field 
assembly of built-up HEPA/ULPA filter 
banks. 


Surelock В HEPA Housings—All- 
welded, side-access housings can accept 
most gasket-seal HEPA filters. For use in 
ducts on the downstream side of the air 


20HN76 


laboratories. handling unit. 
Nom. Nom. Nom. Frame or Item 
кш! Ael Actual Material пет Description H w D Header Material No. 
70 in Yin 70 in Plastic 54FE71 Holding Frame 25 in 25 in 8in Galvanized Steel 20HN74 
84 in Yin 84 in Plastic 54FE73 Surelock B ; Н А А 
90 in Ain 90 in Plastic BAFET2 HEPA Housing 28 in 26 in 27 in Galvanized Steel  20HN76 


3056 GRAINGER. 
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HVAC & REFRIGERATION 
Air Filter Pads & Rolls 


Air CHandler* 


Air Filter Rolls 


» UL Classified 2W186 
General use air filter roll media can be cut to size. 
Most commonly used as pre-filters to extend the life 
of more expensive final filters. 


Polyester, Blue/White—For use where fiberglass 
filters are not acceptable or fiber break-off is a 
concern. 

Polyester, Orange/White—Alternative for MERV 8 
pleated filters and have a nonmigrating, heavy, dry 
tackifier on the downstream (orange) side. 
Fiberglass, Blue/White—Bulk rolls replace 
hammock-type filters in furnaces and air condition- 
ers. Progressively denser scrim-backed media (air 
entry to air exit). 

Hog Hair, Blue—Replace odd-size furnace filters. 
Stiff media fibers for rigidity and durability, and self- 
supporting with no frame required. 

Foam, Black—Can replace disposable filters as 

a prefilter for higher-efficiency electronic or media 
cartridge filters. Wash or vacuum to clean. 


Perf. Nom. Nom. Actual Surface Item 
Rating, Ww L Thickness Tackifier Мо. 
Polyester, Blue/White 
12in 135ft “in No 2GGC3 
16іп 135ft Уп No 411260 
20in 135ft ^in No 4WZ61 
24in 135ft Уп No X 4WZ62 
25in 135ft “in No 4WZ63 
30in 135ft Уп No 4Wz64 
36in 135ft Уп No 4WZ65 
40in 135ft Vin No 260607 
48in 135ft Фіп No 4WZ66 
60in 135ft 5 in No mE 
12in  90ft Уд in No 2GGF8 
MERV? in ой Ain No — 4WZ67 
20in  90ft 34 in No 4WZ68 
24in 90Ң Y in No 4WZ69 
25in 90 ft Эд in No 4WZ70 
30in 901 3^ in No 4WZ71 
36 in 90 ft % in No 4WZ72 
40in  90ft 3A in No 26663 
48in 901 3A in No 4WZ73 
50 in 90 ft Эд in No 26667 
72in 90Ң Эд in No 2GGH6 
84in 90 ft % in No 266J2 
16іп 45ft 1%in No 6B776 
20in 45ft 1%in No 56442 
24in 458 1 № Ш No 68772 
25in 45ft 1¥%in No 50443 
MERV8 -39ip 455 1іп Мо 6B768 
36in 45ft 1%in No 6B765 
48in 45ft Vin No 6B762 
60in 45ft 1%in No 2GGN3 
Polyester, Orange/White 
16in 90 ft Эд in Yes 2JRU8 
20in 90ft Ain Yes — 2JRV3 
25in  90ft % in Yes 2URW2 
MERV 8 30in 90ft 34 in Yes — 2JRW6 
36in 901 3A in Yes 2JRX1 
48in 90ft Ain Yes — 2JRX7 
60in 90 ft % in Yes 2JRY4 
48in 90ft Tin Yes — 2JTD3 
Fiberglass, Blue/White 
Тіп  85ft 3^ in No 6U602 
8in  85fl Эд in No 6U601 
12in 85ft Y in No 6U598 
MERV 5 16in 85 ft Эд in No 6U596 
24in 20ft 3^ in No 5W498 
24in 85Ң % in No 6U594 
24in 85ft  1!5in No 6U593 
10іп 85ft A in No 56426 
20іп 85 ft Ain No 56427 
MERV 7 25in 85 ft 34 in No 50428 
30in  20ft 34 in No 2W185 
36in 201 3A in No 2W186 
MERV 8 25in 85ft 1%in No 56430 
Hog Hair, Black 
MERV 7 20in  30ft Эд in No 56431 
Hog Hair, Blue 
20in 15ft 1%in No 56433 
MERV 6 25in 15ft 19 No 56434 
$n 3L кн к 
in 4 in o 
MERV? “ір 309 Nin No 6U585 
Foam, Black 
24in 25ft Yin No 5W913 
30in 25Ң Yin No X 60592 
48in 25ft YA in No 2EJZ3 
Less Than 5 MERV 24іп 25ft Уі No X 5W914 
36in 25Ң Win No 6U589 
24in 10ft 3i in No 56444 
48in 25ft Эд in No 2EJZ5 
MERV 7 36in 10й 3^ in No 6U591 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Air :Handler* 


Air Filter Rolls for 


Automatic Roll Machines 

= UL Classified 

= Cores are not interchangeable 

= Type AE: American Air Filter units 

= Type AE/CB: American Air Filter and Cambridge units 
= Type C: Continental Air Filter units 


These ready-to-install air filter rolls consist of a long 


length of filter media on a solid core that can be installed 


on automatic filter roll machines. When a filter change is 


needed, the machine automatically advances the correct 


amount of filter media to replace the existing media. 
These rolls are most commonly used as pre-filters to 
extend the life of more expensive final filters. 


Perf. Nom. Nom. Nom. Media Surface Media Item 
Rating W L Thickness Material Tackifier Color Мо. 
Type AE 
33' 65 {in Polyester No White 30PT34 
MERV 5-49; 65 lin Polyester Мо — White 30PT35 
57 65 Tin Polyester Мо White 30PT36 
69" 65 {in Polyester Мо White 30PT37 
MERV6 25° 30 lin HogHair Мо Blue 54FF12 
Type AE, Type CB 
33' 65 {in Polyester No White 6B689 
MERV 6 45' 65 {in Polyester No — White 6B687 
57" 65 {in Polyester Мо White 6B685 
69' 65 Tin Polyester Мо White 6B683 
Type С 
32" 65 lin Polyester Мо White 68688 
MERV 6-44 65 lin Polyester Мо White 6В686 
56 65 lin Polyester Мо White 68684 
68' 65 {in Polyester No Green 68682 
A i 
wo" | 
; - : \ 
| 
| ES 
ў 
Hj Holding 
4 Clip 
, б Мот. Nom. Nom. Case Item 
Т. H W D Qy. No. 
т Frames 
ў Pad Holding 10° 10° 4 68730 
Frame 12 12 4  5W082 
127 24 4 51081 
КЕТЕ ЕЕЕ Ws 
изнатиег 16 20" 4 5WOB0 
= Я 16 25 1. 4 51079 
Air Filter i18 18- | —4 5W078 
А 207 20° 4 51076 
Pad Holding 20 24 168713 
20 25 4 51075 
Frames and 77 7-ш 
к [йш 
= БО б" 
Clips i 20 4  6B724 
Em г 167 20" 4 5W072 
Air filter pad holding 16 24 4 68717 
frames provide support jus M LAE 
қар. 18 24 2" 4 6В715 
for air filter pads and 207 20' 4 5wo70 
j 20 24" 4 6B712 
allow you to just change 57—95 4 5W069 
the filter media in the air 24 24% 4  6B711 
filter frame instead of NM M 38 " ant 
throwing away the entire _ Description aly. No. 
air filter. Permanent, Clips, Pigtail " 
or iter wi 
reusable frames are Header, Req. 4 12 5E904 
constructed around a Рег Header R 
24-ga. galvanized steel Der Fita 7 — 12 5E905 
frame. The downstream For 1" and 2" Filter, 
side is 1" x 1", 16-ga Req. 2 Per Filter 12 SE906 
, 10-04. For 4° Filter, Reg. 1) 5Ẹ907 


galvanized welded wire. 2 Per Filter 


Air®Handler® 
Air Filter Pads 
= UL Classified 
= Priced each; shipped in case 

qty., sold individually in-store 

only (except where noted) 
Pads consist of nonpleated filter media 
that has been cut to a particular size and can be 
cut down to a smaller size if needed. Commonly 
used to replace dirty air conditioner filter pads. 


6B735 


Polyester, Blue/White—Offers higher arres- 
tance and dust-holding than most fiberglass 
filters; won't shed fibers into the air stream. 


Fiberglass, Blue/White—For heavy industrial 
and oily applications. 


Perf. Nom. Nom. Nom. Surface Case Нет 

Rating Ww L Thickness Tackifier Qty. Мо. 

Polyester, Blue/White 
12 12 VAI Yes 24 5М093 
127 24 VAI Yes 24 511092 
16 20 y Yes 24 5М/090 
16 25 VAI Yes 24 5М091 
18 18 y Yes 24 5М/089 
187 24 VAI Yes 24 Б\\088 
20 20 VAI Ves 24 5W087 
2005 y Yes 24 51086 
22 22 VAI Yes 24 5М/085 
24' 24 үлі Yes 24 5W084 
25 25 VAI Yes 24 5М/094 
1010 1" Үеѕ 24 68760 
127 1? i Yes 24 6B757 
12 20 T Yes 24 6B756 
12" E T Yes 24 6B755 
i^ 20 T Yes 24 6B753 
147 25 T Yes 24 6B751 
16 16 T Yes 24 6B747 
ЖТ Үз 91 8746 
r т т 65 

MERV7 —19——25 — T Yes — 24 5W100 
18 18 T Yes 24 6B744 
18 24 Т. Yes 24 68742 
20 20 T Yes 24 51099 
20 24 1! Yes 24 6B739 
20 25 il Yes 24 5М/098 
E d М Yes 24 6B737 
27 24" T Yes 24 6В736 
25 25 T Yes 24 5М/096 
127 2T 2" Yes 24 6B754 
i4 20 ru Yes 24 6B752 
16 20 z Yes 24 5Wi01 
16 24 2" Yes 24 6B745 
16 25 2" Yes 24 5М/102 
18 24 2: Yes 24 68141 
20 20 2" Yes 24 5М/103 
2024 2 Yes 24 6B738 
20' 25 2 Yes 24 5W104 
24 24 5 Yes 24 68735 
25 25 2" Yes 24 6B734 

Fiberglass, Blue/White 
i5 24 38 No 12 1W633 
10 10 ТІ. Мо 50 60639 * 
10 20 T No 50 60638 
127 1? T No 50 60636 
127 20 T No 50 60635 * 
127 2T T No 50 60634 * 
14" E T No 50 60632 * 
i4 25" T No 35 60630 * 
16 16" 1 No 50 60626 
16 20 il No 24 60625 
16" " T No 50 60623 * 
16 25" T No 50 60621 * 
18 18 T No 50 60619 * 
18 20 T No 50 60618 * 
18" Ы T No 50 6617 * 

Less Than 18" 25 T No 50 60615 * 

5MERV 207 20" Т: Мо 24 6U614 
20 24 T No 50 6U612 
н 5 T No 24 60610 
22 22 T No 50 60608 
24 24 T No 24 60607 
25 25 T No 50 60605 
1 f 2 No 50 6U637 * 
127 2T 2" No 50 60633 * 
14 20 2" No 50 6U631 * 
15 20 2r No 50 60627 * 
1 j 2 No 50 6U624 
16 25 2" No 24 60620 
20 20 2 No 24 6U613 
207 24 2" No 24 60611 
207 25 2" No 24 6609 
> Ы z No 24 60606 

Carbon, Odor Removal, Blac! 

MERV4 25" 05 VA — 12 5W095 

Foam, Black yy у No 12 1W755 
т т М o 

Less Than qir SA — Yr No 12 50439 
48 72 VAI No 1 2EJZ4 

immi. Silver 

ess Than уг. z à 

5 MERV 15 24 Ж No 12 50438 

* Sold and shipped in case quantity only. 


HVAC & REFRIGERATION 
Air Filter Pads & Rolls - Paint Collection 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


6W747 


= „ GES. 
Air Handler ФЕБ 


Paint Collector 
Air Filter Pads 


= Can be cut to size 

Filter media captures dust and particles in the paint booth's air stream and traps 
paint overspray to keep it from clogging the booth's fans, ducts, and motors or 
entering the surrounding air. Constructed of a non-pleated filter media that can 
be cut to fit a compatible air filter frame. Allows users to replace spent filter 
media without the expense of replacing the whole filter assembly. They are 
commonly used in the automotive and manufacturing industries. 


Nom. Nom. Performance Media Surface Pkg. Шет 
H Ww Rating Material Tackifier Brand Qty. No. 
Тіп Nominal Thickness 
18 in 18 in MERV 7 Polyester — Yes AirHandler — 1 6GKN7 
20 in 20in 1655 Тһап 5 MERV Paper No Air Handler 50 — 6W747 
20in 20in 1655 Than 5 МЕУ Paper Мо Air Handler 30 — 6W749 
20 in 20in  LessThan5 MERV Paper No Air Handler 50 — 6W751 
20in 20 in MERV 7 Polyester — Yes Air Handler — 1 2EKK1 
?0in  20in MERV 8 Polyester — No Global Finishing 24 466Х4 
20 in 25in 1655 Тһап 5 MERV Paper No Air Handler 50 — 6W748 
20 in 25in 1655 Than 5 MERV Paper No Air Handler 30 — 6W750 
. 20in 25 in MERV 7 Polyester — Yes AirHandler — 1 2EKK2 
2 in Nominal Thickness z 
20 in 20in 1655 Than 5 MERV Fiberglass Мо Air Handler 50 — 2W001 
20in 20in 1655Тһап5 МЕКУ Fiberglass Мо Air Handler — 1 26JD1 
20i  20in MERV 7 Paper Мо ClobalFinishing 42 ^ qggyg 
20in 25in  LessThan5 MERV Fiberglass Мо AirHandler 50 — 2W002 
20 in 25in 1655 Than 5 MERV Fiberglass Мо AirHander — 1 2JRY8 
20im — 25in MERV 8 Polyester Мо 610681 Finishing 3p өтуді 
20п 48 MERV 7 Polyester Yes Global Finishing g туда 
Н ® 
AiržžHandler 
= Hold up to 2 pads per module 
Metal holding frames, grids, and 
support rods allow proper installation of 6B840 
paint collector pads. 
Case Item 
Description L w D Qty. No. 
Filter Holding Frame 20 in 20 in 3 in 8 6B840 
Filter Holding Frame 20 in 25 in 3in 8 6B838 
Snap-In Grid 20 in 20 in — 16 6B839 
Snap-In Grid 20 in 25 in — 16 6B837 
Single Wire Rod 20 in — — 8 6B842 
20% е 
Аїг Handler 
Spray Booth Make-Up Air 
» UL Classified 
Nom. 


This 2-ply synthetic media is heat-sealed inside polyester layers, H 


creating a self-gasketing filter with internal metal wire. Unlike 12 in 

m» 2 пч È P г 20іп 
standard panel air filters, ring panel air filters don't require clips 20in 
or latches to seal them in place. A in 


3058 GRAINGER. 


ШШЩ 


Find even MORE on Grainger.com? 


Ай” ЭНапйЕег” 
Paint Collector Air Filter Rolls 


Designed to capture dust and particles in the paint booth's air stream and trap 
paint overspray to keep it from clogging the booth's fans, ducts, and motors 
or entering the surrounding air. Constructed of non-pleated filter media in 

long lengths that can be cut to fit a compatible air filter frame. Allows users 

to replace spent filter media without the expense of replacing the whole filter 
assembly. They are commonly used in the automotive and manufacturing 
industries. 


Nom. Nom. Performance Media Surface Item 
H w Rating Material Tackifier No. 
34 in Actual Thickness 
21in 90f MERV 7 Polyester Yes 2EKK3 
26 in 90 MERV 7 Polyester Yes 2EKK4 
30 in 90 MERV 7 Polyester Yes 2EKK5 
36 in 90 ERU E Polyester Yes 2EKK6 
40 in 20 EMERY Paper No 6B836 
40 in 30 Er Paper No 68835 
40 in 40 E Paper No 68834 
41 in 90 [VERY Polyester Yes 2EKK7 
45 in 6 fi EMERY Paper No 54FF13 
45 in 85r күлі Paper No 54FF14 
48 in 90 MERV 7 Polyester Yes 2EKK8 
60 in 90 ft MERV 7 Polyester Yes 2EKK9 
2% in Actual Thickness 

21 in 260 ft MERV 5 Fiberglass No 6B845 
26 in 260 ft MERV 5 Fiberglass No 6B844 
30 in 260 ft MERV 5 Fiberglass No 66525 
36 in 260 ft MERV 5 Fiberglass No 6526 
41 in 260 f MERV 5 Fiberglass No 6527 
48 in 260 MERV 5 Fiberglass No 60528 
60 in 260 MERV 5 Fiberglass No 6B843 


Green Masking Paper 


= 40-Ib. paper weight 

Disposable paper helps protect the walls 
and floors of spray booths and parts of 
objects being painted from paint over- 
spray. Prevents paint buildup and ensures 
booths remain clean, free of paint that 


could be tracked out, and ready for new 36WES4 
items to spray. 
Nom. Nom. Item 
WwW L No. 
Тіп 625 ft 36WE54 
16 in 625 ft 36WE55 
18in 625 ft 36WE56 
24 in 625 ft 36WE57 
30 in 625 ft 36WE58 
36 in 625 ft 36WE59 
48 in 625 ft 36WE60 
54 in 625 ft 36WE61 
Section Nom. Case Item 
w Thickness — Oty. No. 
24 in Tin 24 — 5W421 
20 in Tin 24 5W422 
25 in Tin 24 5W423 
24 іп Tin 24 — 5W424 
50 in Tin 10 5М/425 


5W421 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Air Cleaners 


ИЕ am Үй 
d eee 7 
! — MÀ À 
, mmm 459W11 
g ^. i 1 ШШЩ | Y 


2HPD4 459V90 2HPC3 780TH1 22ЕМ/04 784JK7 2HPE1 
Dayton| 7 E.L. Foust Co. 
37 "El —= T 
^ PuraShield’ 2273 Sun-Pure 6 ELA a» dyson Ss g oe 
= — =. кн 
Room Air Cleaners | Nn 
Feature one or more air-cleaning technologies to reduce or | ІТ | ҮШ 
deactivate airborne contaminants and neutralize odors. They |! MW Ml 
have a higher air flow and can clean a larger volume of air per үү! =: 
minute than desktop air cleaners, and provide localized air > 2 «>, = = 
Cleaning in classrooms, offices, and other occupied spaces. 61DJ81 2ҮСА6 61CZ68 451F74 
Max. CADR Max. Max. 
Air Rating Coverage Noise Filters Control Overall Overall Overall Mfr. Item 
Flow (Smoke) Area Level Included Type Height Width Depth Brand Model No. 


Air Cleaners 
Particle Removal 


43 cfm — 322 sqft 25 dBA HEPA (Primary), Carbon (Secondary), Sponge (Prefilter) Keypad 11 іп 11 іп 7 Yin Dayton 2HPD4 2HPD4 
55 cfm 68 200 sq 60 dB HEPA (Primary), Carbon (Secondary) Touch Screen 27%in 7%in 8 іп Fellowes 9286001 459V90 
78 cfm = 430 sqft 26 dBA i i Keypad; Remote 12 “іп 17%in 8 Yin Dayton 2HPB8 2HPB8 
80 сіт — — 538 sqft 30dBA “EPA (Primary), Carbon (Secondary), Sponge (Prefilter) Keypad; Remote 26:34 in 10 Уп 10 VA in Dayton 2HPC3 — 2HPC3 
130сіт 1026 4 400 sq 70 dB HEPA (Primary), Carbon (Secondary) Touch Screen 20%in 13in 7 %in Fellowes 9286101 459V93 
197cím | — 86150 68 dB HEPA (Primary), Carbon (Secondary), Sponge (Prefilter) Keypad; Remote 249*4in 9 іп 16 ^in Dayton 2HPB1 2HPB1 
197cífm 191 60054 70 dB НЕРА (Primary), Carbon (Secondary) Touch Screen 25 іп 16in 8 ys in Fellowes 9286201 459V96 
450cfm 450 175054 55 dB А , Keypad 36in  14in 14 %in Omni Cleanair OCA500-001  780TH1 
1200 cfm 1,200 2,000sqft 59 dB Carbon (Secondary), HEPA (Primary), Pleated (Prefilter) Keypad 49% in 20in 18in OmniCleanair OCA1200-001 780TG9 
Particle Removal and Germicidal Disinfection : : ss 
380 cfm — 1,000 sqft 24dB А == 32in 13 іп 13 іп E. L. Foust 400; 22EW03 * 
380 сіт — — 1000548 24 dB Activated Carbon Tray (Secondary) = 32 in 13 in 13 іп EL Foust 4008 — 22EWod 
450cfm 450 75054 55 dB Carbon (Secondary), HEPA (Primary), Pleated (Prefilter) Keypad 36in  14in 14 “іп Отпі Cleanair 0CA510-001 780ТН2 
647cím 518  4,853sqft 58 dB HEPA Filter Touch Screen; Remote 3iin 18%іп 15 йіп Field Controls TRIO-PRO 1784/К7 
1,200cfm 1,200 2,000sqft 59dB Carbon (Secondary), HEPA (Primary), Pleated (Prefilter) Keypad 49 “іп 20in 18in Omni Cleanair  0СА1210-001 780ТН0 
Particle Removal and VOC/Odor Neutralization 
57 cfm 269 sq ft_ 26 dBA HEPA (Primary), Carbon (Secondary), Sponge (Prefilter) Keypad 14in біп 8 %in Dayton 2HPE1 2HPE1 
Activated Carbon (Secondary), HEPA Е ri Hin R15] 
78 cfm — 43050 26 dBA (Primary), Sponge (Prefilter) Keypad; Remote 12 уіп 17%in 8 Yin Dayton 2HPB9 2HPB9 
T60cífm - 500sqft 18 dBA Activated Carbon (Secondary) 22іп 10%in 10іп E. L. Foust 160R2 11W126 
197 cfm — 861 sq 68 dB НЕРА (Primary), Carbon (Secondary), Sponge (Prefilter) Keypad Remote 25in 16 “іп 9 іп Dayton 2HPB2 2HPB2 
220сіт 211 70059 67 dB Activated Carbon (Secondary), HEPA (Primary) Ouch Screen 2294in 21in 10%іп Fellowes 9450001 459//11 
220cfm 211 170054 67 dB НЕРА (Pi КНМ ДІ dais s Touch Screen with IAQ Display 2234 іп 21in 10% іп Fellowes 9573201 459W08 
= = rimary), Chemisorbent Media (Secondary), = Н ' | и END. 
250 cfm 59 dBA Antimicrobial Pleated (Secondary) 23in 14% іп 14 ^ in Purashield CPUM-500-4 610.81 
286 cfm 154 2,000 sqft 58 dB Activated Carbon (Secondary), HEPA (Primary) Keypad 18in  22in  8in  Sun-Pure Ultra-Sun SP-20C 2YGA6 
= HEPA (Primary), Chemisorbent Media (Secondary), 1 ; А ; Ел. 
400cfm 347 56 dBA Antimicrobial Pleated (Secondary) Touch Screen 44іп 26%in 26 %in Purashield SMART-500-1v 61DJ82 
440 сіт 450  1,400sqft 68 dB Touch Screen 22 in 34 7% іп 10 % in Fellowes 9451201 459W13 
440 сіт 450  1,100sqft 68 dB Touch Screen with TAQ Display 22 % іп 10 % іп 10 6 in Fellowes 9573301 610768 
440cfm 305  1,000sqft 55 dB Activated Carbon (Secondary), HEPA (Primary) Keypad 28in 17 іп 9in Field Controls Trio-Plus — 60RP69 
BSc 168 — — — 3 08А Remote in Fic 4% — Dyson 1002 — astra 
5 cfm = emote in 5 in біп уѕоп 451F7 
E HEPA (Primary), Chemisorbent Media (Secondary), 1 А А 7 z 
1,100 сіт 815 60 dBA Antimicrobial Pleated (Secondary) Touch Screen 70in 26%іп 26 %in Purashield SMART-1000-1v 61DJ83 
Compatible Compatible 
Filter Perf. Grainger Mfr. Item Filter Pert. Grainger Mfr. Item 
Е Вгапа Fi Type Rating Part No. Model No. Brand Type Rating Part No. Model No. 
eplacement Filters Field HEPA; Vapor " 
MERV 17 2HPB1 2HPB5 2HPB5 Controls _ Carbon Media Tray MERV 17 GÜRPGS TPLUS-H13 — 6ORP70 
MERV 17 __ eHPB2 2HPB4 2HPB4 HEPA = 780TG9, 780THO HEPA-1200H 780TG6 
MERV 17 2HPB8, 2HPB9 2HPC2 2HPC2 Omni = 780ТН1, 780TH2 HEPA-500H 780TG5 
HEPA MERV 17 2HPC3 2HPD3 2HPD3 Cleanair Prefilter МЕН ТІ 780168, Roro Aaa tas iru 
MERV 17 2HPC3 2HPD2 2HPD2 , -9U9- 
MERV 17 2HPD4 2HPD7 2HPD7 MERV 17 61DJ81 CPUM-500-CART 61DJ79 
НЕЕ оаа д йш иңү? өшш ATE бшм 
y Unrated 2HPE1 2НРЕЗ 2НРЕЗ HEPA; PuraWard MERV 47 61DJ82 SWART. 500-КІТ- 61086 
ШЕШ SHEET. Dl 21Р83 mE Purashield ^ Filter; Molecular КООН 
" nrate й Filtration; Pre-filter MART-1000- 
Prefilter Unrated 2HPD4 2НРО5 2HPD6 2HPD6 MERV 17 61DJ83 £ -VIRUS 61DJ85 
nrate MART-1000- 
ме на ы Е ш M cu жы ш 
— - ип-Риге қ 
Blanket MERV 10 11W126 Е-15268 — 11W128  Ultra-Sun Freier; — , MERYIG 2¥GA6 ТАКОО 27604 
Cartridge MERV 14 — 22EWO3, 22EWO04 400-2270 22EW10 Compatible Mtr. Item 
HEPA; Blanket; Brand Bulb Length Grainger Part No. Model No. 
E. L. Foust o n MERV 12 11W126 R2100STDTPF — 11W127 Replacement UV Bulbs o n" m КЕТЕ 
іп 
Prefilter MERV8 22EW03, 22EW04 400-2255 22ЕМ/07 Dayton 1i % in 2HPB1, 2HPB2 2HPB7 2HPB7 
Vapor Carbon m S E. L. Foust 9 in 22EWOS, 22EW04 400-UVLM 22EW09 
Media Tray PERI ae 0030 ee Field Controls 13 in 60RP69 TP-LAMP 60RP71 
vas = 159190 9324001 159192 Omni Cleanair — 780THO SureUVC-4Pk 780764 
arbon = Sun-Pure Ultra-Sun 12 in 2YGA6 1ВК003 2YGC5 
Fellowes = 459V96 9324201 4591198 * Slainless steel. 
= 459V90 9287001 459V91 ` 
НЕРА — 459V93 9287101 459V94 
= 459V96 9287201 459V97 
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HVAC & REFRIGERATION 
Air Cleaners 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Max. CADR Max. Max. 
Wall-Mount Air Rating Coverage Noise Filter Efficiency Filters Overall Overall Overall Mfr. Item 
Ai | Flow (Smoke) Area Level @ Micron Size Included Height Width Depth Model No. 
ir Cleaners Air Cleaners (Ionization & Filtration) 
F fl di Қ li Touch Screen 
ree up floorspace and improve air quality 100 cfm 82 300sqft 6448 99.97% at 0.3 micron Activated Carbon. 22 7; in 14іп 4%in 9416101 459/99 
by filtering out dust, lint, smoke, and other 220 сіт 221 700548 6708 99.97% at 0.3 micron (Secondary), 19%іп 21in 9 ^in 9416201 459W10 
1 ш ! ч ы. ! 1 
contaminants. Have 5 speeds and self-regu- TOC ran with TAC Display 68 dB 99.97 % at 0.3 micron HEPA (Primary) 19%in З7іп 9'%in 9416301 459W12 
lating sensors that continuously monitor air 220 cfm 221 700 sqft 67 dB 99.97 % at 0.3 micron Activated Carbon 19 “іп 21in 9 іп 9573001 459М/07 
quality, room occupancy, and noise levels to 440cím 450 1,400sqft 68dB 99.97 % at 0.3 micron ШАША 19%in 37in 9%іп 9573101 459М/09 
provide maximum protection, on demand. Filter Compatible Actual Mfr. Item 
Type Grainger Part No. Filter Size Model No. 
= Replacement Filters 
Н" 459199 1275inx738inx17&in 9544601 459W06 
Carbon _ 4591/10, 4591/11, 4591/12, 4591/13 1496 inx 1334 inx 2 йіп 9416502  459W14 
459W10, 459W11, 459W12, 459W13 4%inx13%inx2 Vin 9436802  459W16 
459V99 12 76 in x7 % in x 1 біп 9544301 4591/04 
459V99 HEPA 459199 1275inx738inxil7sin 9544501 4591105 
4591/10, 4591/11, 4591/12, 4591/13 14% inx 13 Y4 in x 2 Жіп 9416602  459W15 
459W10, 459W11, 459W12, 459W13 14% in x 14 in x 2 ^ in 9436902  459W17 
Compatible Mfr. Item 
Description Grainger Part No. Includes Model No. 
Accessories 
459М4/09 ADA-Compliant Recess Kit 459V99 Mounting Template, Recess Pan, Screws 9540801 459W02 
Floor Stand 459V99 Stand, (2) Push Screws 9540901 459М/01 
с Desktop Air Cleaners Dayton E.L. Foust Co. 
Keep indoor air clean and free from odors, dust, and airborne contaminants wherever needed. 
22EW05 includes an activated carbon filter to control chemicals, fumes, gases, and odors. 
Max. Max. Max. 
Air Coverage Noise Filters Overall Overall Overall Mfr. Item 
Flow Area Level Included Height Width Depth Brand Model No. 
Air Cleaners (Particle Removal and VOC/Odor Neutralization, 
{cfm 86 sq ft 35 dB — 9 5 in 3 V» in 4in Dayton 2KXN9 2KXN9 
60 cfm 180 sq ft 16 dBA Activated Carbon (Secondary) 17 in Тіп Тіп E. L. Foust Co. 160DT 22EW05 
Performance Compatible Grainger Actual Mfr. Item 
Description Rating Part No. Filter Size Brand Model No. 
Replacement Filters 
= Blanket MERV 12 22EW05, 22EW06 9 in x 8 V4 in x Ve in E. L. Foust Co E1526B 22EW12 
HEPA; Blanket; Vapor Carbon Media Tray MERV 12 22bEWO05, 22EW06 10 /віпх5 ”Asinx5 “ein E.L.FoustCo REPCARTANDIGALVSTDTECHNOPF 22EW11 
Photocatalyst Unrated 2KXN9 4 Js in x 2 VÀ in x Yin Dayton 2KXP2 2KXP2 
Replacement Bulb 
2KXN9 UV Bulb, 3% in — 2KXN9 E Dayton 2KXP1 2KXP1 
Source-Capture Air Cleaners Ксы) 
: : ; л 52 Р Е CT-ALL 
Remove aerosols, droplets, and other airborne contaminants in labs, dentist's offices, and similar locations. =, 
Adjustable extractor arm can be positioned close to the source of contaminated air. 
Max. Max. 
Air Noise Filters Cabinet Cabinet Cabinet Mfr. Item 
Flow Level Included Depth Height Width Model No. 
Air Cleaners 
ki Particle Removal z 
230 cfm HEPA (Primary), Pleated (Prefilter), Panel (Prefilter) ; ; ; 987-DCA1 56MW28 
380 cfm 65 dBA Pleated (Prefilter), Panel (Prefilter), ULPA (Primary) Тауап 19%2in  12%in -— ger-Dono  56MW29 
Performance Compatible Grainger Actual Mfr. Item 
Description Rating Part No. Filter Size Model No. 
Replacement Filters 
. P Carbon — 56MW28, 56MW29, 56MW32 — RF-987-RC625 56ММ/36 
“ ЖЕЛІ MERV G 2DBV6, 56MW28, 56MW29, 9WKN1 % іпх % inx zn Ша 2080/5 
eatei inx 12inx2in -987- 
Pleated MERV 10 S6HV20, S6HV21, 56MW?8, 56ММ/29, 60JD30, 60JD31 i2inxi2inx2in RF-987-Pleadpk  56MW34 
56MW28 Grated Inlet Cover 
Converts Air Cleaner to Downdraft — 56HV20, 56HV21, 56MW28, 56MW29, 60JD30, 60JD31 — 987-DDCWH 56MW30 
PURIFYING YOUR WORLD 
Automobile Air Cleaners Ба 
Reduce ог deactivate airborne contaminants апа neutralize odors inside cars, RVs, and trucks. 
61DJ80 can be mounted on car dashboard, on center console, or behind the headrest. 
Max. Max. Max. 
61DJ80 Air Coverage | Noise Filters Overall Overall Overall Mfr. Item 
Flow Area Level Included Height Width Depth Brand Model No. 
Air Cleaners 
Particle Removal and Germicidal Disinfection 
wi HEPA (Primary), Chemisorbent Media i i А i 
2.35 cfm 50 dBA (Secondary), UV (Pre-Filter) 2%in 5%in 5%in Purashield СРОМ-МІМІ 61DJ80 
Particle Removal and VOC/Odor Neutralization 
60 cfm 63sqft — 18dBA Activated Carbon (Secondary) 8 іп 16 in біп  E.L.FoustCo. 160АМ 22ЕМ/06 
Performance Compatible Grainger Actual Mfr. Item 
Description Rating Part No. Filter Size Brand Model No. 
Replacement Filters 
EW Blanket MERV 12 22EW05, 22EW06 9 % in x 8 1⁄4 in x ein E.L. Foust Co E1526B 22EW12 
22ЕМ/06 НЕРА MERV 17 61DJ80 2%inx6inx3in | Purashield CPUM-MINI-CART 783PX4 
HEPA; Blanket; Vapor  MERV12 — 22EWO5, 22EW06 10%sinx5 йв Е ү Foust Co REPCARTANDTGALVSTDTECHNOPF 22EW11 
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Carbon Media Tray 
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Air Cleaner for Ductless Systems iWave, 


Features particle removal and VOC/odor neutralization technology that reduces dust, allergens, and other particles in 
the air to improve indoor air quality. Does not use filters or bulbs so it requires minimal maintenance. 


Maximum 

Air Flow lon Self- Overall Overall Overall Mfr. Item 
Capacity Output Cleaning Voltage Height Width Depth Model No. 
1600 cfm ^ 32,000,000 ions/cc No 110 V AC, 240 V AC iin 18 in Vis in 4900-35 54XY42 


Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Negative Air Machines 


= aN Е tA 
tH Husqvarna OMNITEC “ұЙоуагес Airganics AM unos, => Тэ елт 
——M 27 TM 


DESIGN, INC. 


Industrial-Grade Negative Air Machines 

Neutralize odors and remove particles such as dust, lead, mold, and debris from the air in abatement, restoration, 
construction, and demolition applications. 49K231 and 49K233 add VOC/odor neutralization. For filters and UV bulbs for 
all air machines, see Grainger.com and search for "negative air machine filters & UV bulbs." 


Max. Audible 
Air No. of Filter Efficiency Filters Maximum Visual Housing Mfr. Item 
Flow Speeds @ Micron Size Included Noise Level Alarms — Color Brand Model No. 
Lightweight Aluminum Negative Air Machines 
600 cfm 2 A : j 61to90dB Yes Orange Husqvarna A600 54FH74 
7,200 cfm 2. 99:99 % at 0.3 micron HEPA (Primary), Pleated (Prefilter) — >50 gg Yes Orange Husqvarna A2000 54FH73 
2000cfm 2 HEPA (Primary). Бира (Preker) 611090dB — Silver Omnitec OA2200ULBF 49К233 
200041 3 (07), at 0.3 mi 61109048 -- біме/Вше Omnitec 0A2200UL 49232 54FH74 
600 сіт Variable 77 ^ 3L OS micron EPA (Primary), Polypad (Pretiten 61090488: - Silver — Omnitec  OA600VM 21019 
900cfm Variable y) ғоур )'611090dB  — Silver  Omnitec  OATOOOVM  2NJ21 
1,600 cfm Variable 61 to 90 dB = Silver — Omnitec OA2000VM 2МЈ23 
Impact-Resistant Plastic Negative Air Machines 
1,000 сїт 2 99.97 % at 0.3 micron HEPA (Primary), Polypad (Prefilter) 31 to 60 dB No Red Novatek F1000 348КН0 
1,400 cfm 2 85 % at 5 micron Bag (Primary), Pleated (Prefilter) 31106008 Үеѕ Red Novatek G1005 53XW89 
1,400 сіт 2 99.97 % at 0.3 micron н j 31to60dB Yes Red Novatek 61002 53XW88 
1400сїт 2 99.99% at 03 micron HEPA (Primary), Pleated (Prefilter) "s: 1065 08 ^ Yes White Novatek 010078 53ХМ/90 
2,000 cfm 2 99.97 % at 0.3 micron HEPA (Primary), Polypad (Prefilter) 61 to 90 dB No Red Novatek F2100 348KH1 
2,200 cfm 2 90 % at 1 micron DUAC Odor (Pre-Filter) 61 to 90 dB — White Аігоапіс5 GA2200 53XX05 
2,700 cfm 2 85 % at 5 micron Bag (Primary), Pleated (Prefilter) 61 to 90 dB No Red Novatek G2105 53XW86 
2,/00 cfm 2 99.97 % at 0.3 micron 61to90dB Үеѕ Red Novatek G2102 53XW98 
2,700 cfm 2 Tm ` HEPA (Primary), Pleated (Prefilter) 61109008 Yes Red Novatek G2112 53XX01 
2,700 cfm 2 99.99 % at 0.3 micron 61to90dB — Yes White Novatek G2122 53XX02 
A Carbon (Secondary), Polypad infi Ў 
1,000 сіт 3 95 % at 5 micron (Prefilter), Ring (Secondary) 31 to 60 dB No Blue Mintie PAB1K-GP3  30RV34 
1,000 сїт 3 99.97 % at 0.3 micron 31 to 60 dB No Blue Mintie PAB1K-973 30Һ/35 56GX66 
1,000 cfm 3 ; 31 to 60 dB No Blue Mintie PAB1K-993 30Н/36 
1000 сіп — 3 99.99% at 0.3 micron Sanon (бесопйагу HEPA 31106008 Yes Blue Minte  PABIK-OSALM 3URV37 
1,200 сїт 3 99.97 % at 0.3 micron Ring (Secondary) Ы 31 to 60 dB No Blue Mintie РАВ2К-973 X 30RV50 
1,200 сіт 3 99.99 % at 0.3 micron 31 to 60 dB No Blue Mintie PAB2K-993 — 30RV51 s mcm 
1,200 сїт 3 коа : 31106048 Үеѕ Blue Mintie РАВ2К-99ДІМ 30RV52 ЗЫ ы е. 
500 cfm Variable 99.97 % at 0.3 micron HEPA (Primary), Pleated (Prefilter) 31 to 60 dB No Blue Bluedri — BD-AS-550-BL 56GX66 . SS - 
600cfm Variable 99.99 % at 0.3 micron HEPA (Primary), Polypad (Prefilter) 61 to 90 dB E Blue Omnitec (0А600ММНА7 49К223 
750 сіт Variable 31106048 Yes Red Novatek G0700 53XW80 
1,400 сїт Variable 99.97 % at 0.3 micron . 31 to 60 dB No Red Novatek G1000V 53XW82 
1,400 сїт Variable HEPA (Primary), Pleated (Prefiller) “s+ to 6048 Yes Red Novatek —— G1009V 53Х\М97 € 
1,400 cfm Variable 99.99 % at 0.3 micron 31 to 60 dB Yes White Novatek G1007BV 53ХМ/95 С ) 
i Carbon (Secondary), _ Я es қаты 
2,200 сіт Variable i 31 to 60 dB White Аігдапісѕ GA800 53XX03 
" ; Pleated (Prefilter) 
90 % at 1 micron DUAC Honeycomb (Primary) 
2,200cfm Variable Ted (Primary) y) — White Airganics ^ GA1200  53XX04 
Heavy-Duty Steel Negative Air Machines 
350 cfm 1 A А . >90 dB No White — Extract-All 987-UCA1-WH 56Н/20 
З50 от 1 99.97 %аї 0.3 micron HEPA (Primary), Pleated (Prefilter) 95 8 — No Back __Extract-All 987-UCAT-BL 60030 
350 cfm 1 ; ; ; >90 dB No White _ Extract-All 987-UCA2-WH 56HV21 
350cm 1 9999 "eat 01 micron Pleated (Prefiter), ULPA (Primary) ^ 59d8 ^ No ^ Black Extract-All 987-UCA2-BL 60031 gs \ 
500 сїт 1 >90 dB Мо White _ Extract-All 400-UCA1-WH 56Н\22 wi к 
500 сіт 1 A 8 >90 dB No Black — Extract-All 400-UCA1-BL 60JD32 
900cfm 1 99.97 %at 0.3 micron EPA (Primary), Pleated (Prefilter) 395 qx No White — Extract-AII 800-UCAi-WH 56HV24 © 
900 сїт 1 >90 dB Мо Black — Extract-All 800-ОСА1-В1 600034 p 
1,600 cím 3 HEPA (Primary), Polypad (Prefilter) 611090048 -- Silver | Omnitec OA2000C 49К228 5 56HV20 
б А Activated Carbon (Secondary), = ; " 
2,000 cfm 3 95 % at 0.3 micron Polypad (Préfilter) 61 to 90 dB Silver | Omnitec OA2200CBF 49К231 
2,000 cfm 3 99.97 % at 0.3 micron HEPA (Primary), Polypad (Prefilter) 61 to 90 dB — Silver — Omnitec OA2200C ^ 49K230 


: A 
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Medical-Grade Negative Air Machines 


Remove bacteria, viruses, mold allergens, dust, and other small particles from the air in settings such as cleanrooms, 
medical clinics, and hospitals. They are often used for virus-containment and patient-isolation applications. 
Air No. of Filter Efficiency Filters Noise Housing Mfr. Item 
Flow Speeds @ Micron Size Included Level Color Brand Model No. 
Lightweight Aluminum Negative Air Machines 
Particle Removal 


1,000 cfm ^ Variable 99.99 % at 0.3 micron HEPA (Primary) 12 dB Silver Hepacart HFAIR1100 60HT60 
1,800 cfm ^ Variable 99.99 % at 0.3 micron HEPA (Primary) 78 dB Silver Hepacart HFAIR2100 60HT61 
Particle Removal and Germicidal Disinfection 
1100 сіт Variable 99.99 % at 0.3 micron HEPA (Primary) Plosted (Preller) 67dB White a OA1200PACM 490225 
1100 cfm Variable 99.99 % at 0.3 micron HEPA (Primam P КУТКА 69dB White E OA1600PAC 49К227 
Heavy-Duty Steel Negative Air Machines 
Particle Removal 
500 cfm 1 99.99 % at 0.1 micron Pleated (Prefilter) 91 dB White Extract-All — 400-UCA2-WH — 56HV23 
500 cfm 1 99.99 % at 0.1 micron Pleated (Prefilter) 91 dB Black Extract-All — 400-UCA2-BL — 60JD33 
900 cfm 1 99.99 % at 0.1 micron Pleated (Prefilter) 102 dB White Extract-All — 800-UCA2-WH 56Н/25 
900 cfm 1 99.99 % at 0.1 micron Pleated (Prefilter) 102 dB Black Extract-All — 800-UCA2-BL — 60JD35 
Filter Performance Compatible Grainger Mfr. Item 
Type Rating Filter Efficiency Part No. Brand Model No. —— a 
Replacement Filters d 
Pleated MERV 11 — 49K225 Omnitec Design Inc. OPF1616 407179 
Pleated MERV 11 = 49K227 Omnitec Design Inc. OPF2416 49K252 49K225 
ULPA MERV 19 99.99% 56HV23, 60JD33 Extract-All RF-400-ULPA 56HV32 
ULPA MERV 19 99.99% 56HV25, 60JD35 Extract-All RF-800-ULPA 56HV36 
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Humidifiers & Dehumidifiers Details on page A1. ma 
Portable Humidifiers AIRCARE % 13 
Add moisture to air in а single room to йош Н Daily йт үн "m M — M M i 
PE ousing Humidification Reservoir Reservoir Coverage ousing 0.0 мега мега vera Г. ет 
таке the space feel warmer, minimize Style Output Cap. Type Area Color Speeds Height Width Depth ^ Brand Model No. 
static shocks, and help prevent wood Evaporative Har diniers — = um " еті — 
i n gal gal our-In 1,250 sq ite 
surfaces from drying out. Suitable for use 5.4 gal 54gal ВоШе 3,700 sqft Black, Brown 4 23%" 21'%e" 131%" H12300HB 448223 
in offices, homes, and other indoor spaces. console  9.498l 5.1gal Bottle — 3,700 sq Brown 4 237" 219w 13196" H12 400HB 448219 
as isa 5784 Bone 360054 вак Ser 9 214. 27. 137 4015500 — 33158 
i idifi gal 7 ga ое 3,600 sq ack, Silver A i дв" 
Evaporative Humidifie : Have ап А 14 gal 5 gal Bottle 4,000 sq Silver 3 2256 2479 15 ^ pipc~pe  HD1400 — 3640184 
internal fan that draws in air and passes it 3.5 gal 3.5 gal Рош-Іп 2,400 sq Brown 9 29: P E ЕР9 500: 6DMH8 
і і і idity. 3.5 gal 3.5gal Рош-Іп 240050 Espresso 9 2796 18" 18 EP9800 36WJ85 
through a moist wick to increase humidity. pedestal — 553 6 gal — Pourin 2700sdft — White 3 209 2g TW 851000 дйТЁё! 
idifiers— 12 gal 5.6gal Bottle — 3,600 sq Brown 9 29%” 2806: 15/ 696400HB —35X645 
Steam Humidifiers—Use electrodes Tabletop 3 да 2gal Bottle 1.000 sqft Blue White — 4 — 1314" 18% 13" 706 100 — 2PYE9 
to create steam and use less water than ROM " 5 да 2 gal Bottle 1,200 sqft Black, Silver — 4 26 15 10" D46720 2РҮҒ5 
П idifi eam humidifiers 
evaporative humidifiers and bypass abletop Tga igal  Pourin 750508 (Gray White 2 94 10%" 10V AIRCARE OWM220AWHT S6RT7S 
humidifiers. Ultrasonic Humidifiers, Cool Mist 
| 0.3 gal 0.3gal —Pourin 360 sq ft White Variable 9%" — 69e 67" AUV1OAWHT 56RT70 
Ultrasonic Humidifiers—Vaporize water Tabletop 1да {igal Рош-п 750 sq fi White — Variable 13 7 9' AIRCARE AUV20AWHT 53YP63 
қ 1.2 gal 1204!  Pourin 750 sq ft Black 3 12%" 9W 10 NU319DBLK 56RT73 
and release the vapor into the surround- Ultrasonic Humidifiers, Warm or Cool Mist 
ing air. Create less noise than evaporative Tableto 0.8 gal 0.8 gal Войе — 750 sq ft Brown 3 17 8% 811 pipcape MU320DWAL 56НТТ1 
humidifiers P — 1293 12gal Pourin 700508 Green, White 5 1» 17 8" DU519DWHT 568172 
м Compatible Grainger Mfr. Item Solution Mfr. Шет 
art No. Model Мо. Type Brand Model Мо. 
AIRCARE Humidifier Pads for Portable Humidifiers Cleaning Chemicals for Humidifiers, 
2PYF1, 2PYF6, 2PYF7, 2PYF9, 2PYG1, 331N59, 4041 2PYG4 32 07. Container Size 
35XG45, 36WJ86, 44R220, 44R221 Algae and 
А 2PYF4, 36WJ85, 48ТС61, 60МН8 1043  2PYG5 Bacteria BestAir 00245 5М/009 
ae 2PYF5, 4NHG1, 4NHG2, 50KT15, 50КТ16, bOKT17, 50KT18 1040  2PYG3 Inhibitor 
2PYF7, 33TN59, 35XG45, 36WJ86, 448219, 448220, 448223 1051 2PYG7 Cleaner  BestairPro 1C  21EX24 
7 449219, 449223 1045  2PYG6 
4NHG1 1050 4NHG3 
33TN59 56RT75 53YP63 SKEFS МАЕ? S6WI83 
==; Office/Residential Dehumidifiers fj FRIEDRICH FRIGIDAIRE 
Dry the air in offices, basements, and similar | UT. а ame Ж TUR 
4 | а apacily - Pints Per ours For Air Conditioned spaces 
indoor spaces. Filter is washable. 80°F, 60% Humidity 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 - 
Moderately Damp | 10 14 18 22 26 30 34 
. Very Damp ЕЕ? 17 27 — 32 37 42 — 
55FJ94 WEE C ra [p — vy — (vj wu wh 44 50 
Extremely Wet 16 23 30 37 44 51 58 
Daily Water Max. 
Removal Cap. Bucket Drain/Pump Noise Overall Overall Overall Mfr. Item 
(80F/60 RH) Cap. Options Level Height Width Depth Brand Model No. 
35 pt 16.2 pt Built-In Drain Pum — _23%in 15іп | 12іп Friedrich D35B1A | 55FJ93 
ie. 1 7 50 pt 16.2 pt p — 23 іп  15in {2in Friedrich D50B1A 55FJ94 
- 50 pt 16.9pt Bucket, Built-In Drain Pump, Continuous Drain 51 dB 24%4in 16іп 12%4in Frigidaire FFAP5033W1 610Е01 
60 pt 21.1 pt Continuous Drain 57dB 24%іп 18%in 14%in Frigidaire FFAD6022W1 55КЈ69 
" те Dayton} 
Industrial Dehumidifiers [m] 
Durable units provide higher water-removal 
55HE56 capacity than office dehumidifiers making Шау m "e Drain/P Max. Overall Overall Overall It 
7 EE emoval Gap. иске! rain/Pump 0156 мега мега vera ет 
them ideal for water-damage remediation (раны ^ Cap. Options Level Height Width ^ Depth No. 
jobs and for drying the air in warehouses, 50 pt 9.5pt Bucket Collection, 59508  35in 17 76 in 23 іп 55НЕ55 
storage facilities, museums, and similar 70 pt 22.1 pt seontinuous Drain 59.6dB 43% in 22 75 in 24 in 55НЕ56 
d к 85 рі = uilt-In Drain Pump, 9708 43%in 2275im 24іп 55HE57 
large indoor spaces. Metal housing. Continuous Drain | 
Industrial Dehumidifiers with Hour Meter | DRIEAZ | 
Feature an hour meter that tracks how long dehumidifier is in use on a jobsite for billing purposes. Ideal for water-damage 
remediation jobs where large amounts of water need to be extracted from the air, floors, and walls. Plastic housing. 
Daily Water Max. Wi-Fi & 
Removal Cap. Drain/Pump Noise Bluetooth Overall Overall Overall Mfr. Item 
60YP53 (80F/60 RH Options Level Capabilities Height Width Depth Brand Model No. 
Standard Refrigerant 
64 pt Built-In Drain Pump, Continuous Drain — 32in 19i^in 20іп Dri-Eaz F203-A 4AYF4 
76 pt 58 dB None 32i 20in  19in — 279451. 379451 
105 pt Built-In Drain Pump 58 dB 32: in 2tin 20іп — 379A52 379452 
142 pt 60 dB 38in  21in  22in — 379A53 379453 
Low-Grain Refrigerant 
ms КЕ 2e Wom Rs жо 
pt "m ; Я i iFi 5 in in in ri-Eaz i 
430 pt ВШЫп Drain Pump, Continuous Drain Bluetooth 40 іп 24in 23 п Dri-Eaz LGR 28001  60YP51 
170 pt = 40%in 24іп  23in Dri-Eaz LGR3500i 60ҮР54 


Compact Industrial Dehumidifiers with Hour Meter 


Fit into crawl spaces, basements, other tight areas, and have an hour meter that tracks how long unit is in use on a jobsite for 
billing purposes. Multiple units can be stacked for more drying capacity. Plastic housing; Wi-Fi and Bluetooth capable. Suitable 
for water-damage remediation jobs where large amounts of water need to be extracted from the air, floors, and walls. 


Daily Water Removal Cap. Drain/Pump Max. Noise Overall Overall Overall Mfr. Item 
(80F/60 RH) Options Level Height Width Depth Model No. 
Standard Refrigerant 
60ҮР50 74 pt Built-In Drain Pump, Continuous Drain 5548 17%п — 12i 21 ¥in PHD-200 60YP55 
Low-Grain Refrigerant 
80 pt Built-In Drain Pump, Continuous Drain 55 dB 17 Ys іп 12 Yin 21 in Revolution LGR 60ҮР50 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Process Heaters 
Stainless Steel Strip Heaters Stainl Р 
= Y Hx TW TE rco V | 218111055 TEC Eco Xy 
= 5Ag"W x '^"L slotted holes on each end Steel Finned «8 2XDTG | 
» 10-32 screw terminals (screw and Vulcan Strip Heat Vulcan 
nut terminals on Vulcan units) rip eaters Seamless 304 stainless steel tube provides the 
Sheath temp.: 1200°F max. Great for applications = 112"W element best combination of physical strength and resis- 
requiring low-profile designs. UL Recognized. = 5Ag"W x 1⁄2"L slotted holes tance to high temps. and chemical corrosion. 
= 10-32 screw terminals Sheath temp.: 1200°F max. Fins are nickel- 

Overall Mounting de iein wid АС tem | = 1%"Hx 2"W across fins plated steel. UL Recognized except 3HM48 and 

Length Dim. — Watts! — Model No. Model No. = Mounting tabs included 3HM49. 

Tempco, Offset Terminals 120V AC 240V AC 


5%in 4i4in 125 | CSH00338 2XDV9 | CS 
5¥%in 4%in 300 | CSH01596 2XDW4 | CS 
6in 5in 150 | CSH00318 2XDW8 | CS 
8in Тіп 500 | CSH00066 2XDX3 | CS 
10%іп 9%in 250 | CSH00068 2XDX7 | CS 


00339 2Х0М/2 Overall Mounting Watt Mfr. Item Mfr. Item 

01995 ZXDWG Length Dim. Watts — Density Model No. Model No. 
Tempco, Each End Terminals 

00067 АПАН 10%in 9%in 500  25W/sqin|  CSF00521i  2XEEÀ CSF00522 ^ 2XEE6 
10%іп 9%іп 725  45W/sqin|  CSF00123 2ХЕЕВ |  CSF00124 2XEFÍ 


14in 13 in 500 = = CSH00083 2Хрү2 T + т 
D AE т 12 in Ti in 900 — 40W/sqin CSF00131 2XEF3 CSF00132 2XEF5 
Tenes. Бат TRG ee Юр Тат — T3in — 750 —28Wsqin| —CSF00232  2XEF7 |  CSF00249  2XEF9 
5 іп " 4 A in 125 CSH00336 2XDZ3 CSH00337  2XDZ5 14in 13in 1,100  3/W/sq in CSF00135 2XEG2 CSF00136 2XEG4 
5% in  434in 300 CSH00163 2Х077 CSH00164 2Х079 15 йіп 14“%in 1,250 37W/sqin CSF00139 2XEG6 CSF00140 2XEG8 
біп 5 in 150 | CSH00165 2XEA2 CSH00166  2XEM 17 йіп 16 іп 750 19М/54|п CSF00506 2ХЕНІ CSF00524 2XEH3 
8 in Тіп 150 | CSH00169 2XEA6 CSH00170  2XEA8 17 йіп 16 іп 1,550  38W/sgin CSF00144 2ХЕН9 CSF00145 2XEJ2 
8 in Тіп 250 | CSH00344 2ХЕС1 CSH00171 2ХЕСЗ 19 біп 18%in 1,000 21W/sqin — — CSF00526 2XEJA 
8 in Тіп 500 | CSH00323 2ХЕС5 CSH00324 2ХЕСТ 19 “іп 18%in 1,700  36W/sqin CSF00150 2XEJ6 


00173 2XED2 “Тіп  20in 1,200 36W/sqin|  CSF00154 2XEJ8 CSF00155 2ХЕКІ 
01433 2XED6 2394in 22%in 1,000  16W/sqin - = CSF00527  2XEK3 
01601 2XEE1 23% in 22%in 1,450  23W/sqin |  CSF00529 2ХЕК5 - = 

00174 2ХЕЕ5 2334in 2234in 2,200  30W/sqin — CSF00159 2ХЕКТ 
01603 2ХЕЕ9 2634in 2534in 2,500 34W/sqin = CSF00167 — 2MXF9 
00176 puri 30%in 29 %in 1,800 21W/sqin = CSF00532 — 2MXG2 
01607 PEE 33%in 22 %in 2,00 21W/sqin = CSF00533  2MXG4 
01257 ЭЖЕ 33 іп 32 біп 2,150  32W/sqin = = С5Ғ00178 2МХ66 
O1609 — 2XEHA 42%in 41 іп 4,150  31W/sqin = CSF00217 2МХН1 
01619 — 2XEH8 48in — 47in 2250  i5W/sqin = CSF00534 2МХНЗ 
01611 2ХЕЈЗ Tempco, Offset Terminals 
01621 — 2XEJT 10/%іп 9%in 500  24W/sqin|  CSF00129 2ХОТӘ | С5Е00130 2Х001 
00180 —2XEK2 i4in 13іп 1,100 33W/sqin|  CSF00060  2XDU2 |  CSF00061 2Х003 
01625 — 2XEKG 79 іп 18%in 1700  32W/sqin = = CSF00080  2XDU4 
01614 2МХҒА 23% in 22%in 1,000  15W/sqin = CSF00528 ^ 2XDU5 


10 %in 9 іп 250 | CSHOO172 2XEC9 | CS 
10%in 9%in 400 | CSHO1618 2XED4 | CS 
i?in іп 250 | CSHO1600 2XED8 | CS 
i2in {tin 350 | CSH00346 2XEE3 | CS 
i4in  13in 300 | CSH01602 2XEE7 | CS 
i4in  13in 500 | CSHOO175 2XEF2 | CS 
17 іп 1676in 500 | CSHO1606 2XEG1 | CS 
i77&in 1676in 750 | 65Н00177 2XEG5 | CS 
17 іп 1676in 1,000 = = 
i9%in 18%in 350 | 05Н01608 2ХЕН2 | CS 
i9%in 18%in 1,200| CSH00328 2XEH6 | CS 
2Гіп 20in 500 | CSHO1610 2ХЕЯ | CS 
21in 20іп 750 | CSH01620 2XEJ5 | CS 
237 in 2234in 750 | CSHOO179 2XEJ9 | CS 
Offset | 23%іп 22%in 1000 CSH01624 2XEKA | CS 
Terminals 25 біп 24 біп 500 | CSH01613 2XEK8 | CS 


26 іп 25%in 700 | CSHO1615 2MXF6 | CSHO1616  2MXF8 23 іп 22%in 2,200 32W/sqin = = CSF00090 2Х006 

30 in 29%in 750 | CSHO1627 2МХ65 | CSH01628 2МХ67 25 біп 24 іп 2,400 33W/sqin — — CSF00094 — 2XDU7 

30%in 29%in 1,250 = = CSH01629 2МХ69 2634in 25 іп 2,500 31W/sqin = = CSF00100 — 2XDU8 

ы. 33 “іп 32%in 950 | CSH01630 2MXH2 | CSH01631 2МХН4 33 іп 32%in 34150  31W/sqin — — CSF00180 2Х009 
N 35%in 34%in 1,000 = = 05Н00186 2МХН5 35 зіп 34 іп 3,450  31W/sqin - - CSF00110 — 2XDV1 
Nu 35 віп 34 %in 1,500 CSH00462 2МХН6 42 іп 41 іп 4,150  30W/sqin — — CSF00117 2ХУ2 


\ 37⁄4in 36 %in 1,500 С5Н00187 2MXH7 | CSHOO188 2MXH8 | "Tempco; Parallel Terminals 


42 іп 4i %in 1,500 05Н01632  2MXH9 10 іп 9%in 500  21W/sqin| CSF00001  2XDV5 |  CSF00002 2XDV6 
455in 44 Ye in 1250 = = CSHO1617 2МХЛ 10%іп 9%in 725  31W/sqin|  CSF00003  2XDV7 |  CSF00004 2XDV8 
ИШЕ ла 2171250 2МХ/2 12i iin 900  31W/sqin|  CSF00008  2XDWi | CSF00009  2XDW3 
ы сап, Tin 150 1051208-150А 25918 |051208-1508 4E259 i14in 13in 1,400 31W/sqin|  CSF00012 2ХОМ9 |  CSF00013 2Х0Х2 
8 in Tin 250 051408-250А 4E250 051408-2508 4E251 17 Йіп 16 іп 1,000 21W/sqin CSF00539 2ХрүЗ CSF00507 2XDY5 
Т0 %in 9%in 400 051410-400А 3HL91 | 0S1410-400B 3HL92 177&in 16 йіп 1,50 31W/sqin CSF00016 2ХПҮ? CSF00017 2XDY9 
12 in iTi in 250 |081212-250A 2E020 | 0S1212-250B 2E921 21in 20in 1,900 31W/sqin CSF00024 2Х076 CSF00025 2XDZ8 
12 іп {iin 350 |091412-350A 4E252 | 0S1412-350B 4E253 23%іп 227іп 1,00  15W/sqin - 0500500 2ХЕА1 
i4in  13in 200 |051214-300А 4E260 | 051214-300B 4Е261 2394in 2234in 2,200  31W/sqin = CSF00026 2ХЕА5 
i4in  13in 500 |051414-500А 3HL97 25 in 24 %in 2,400 31W/sqin = С9Е00027  2XEC2 


15 Жіп 14 Vin 325 |0S1215-325A 3HL51 051215-3258 3HL52 2634in 25935in 2,500  30W/sqin = = CSFO0028 2ХЕС4 
177%їп 16%in 500 051217-500А 3HL57 | 0S1417-500B 2Е923 30%in 29%in 1,800 19W/sqin = = CSFO0515 2ХЕС6 
1778in 16%in 500 |081417-500A 4E254 |051217-5008 3HL58 33 іп 32%in 3,150  29W/sqin = — CSF00033 2XED1 
w 7 in Е 7 E EE 051417-750А 3HM04 05 DEUS m 35 Л in 34 2 in 3450 30W/sq in = — estat 2XED3 
8 8 ! = = - 4 in Ain 4,150  30W/sqin = = CSF00036  2XED5 
а in 2 іп 500 051221-500А 2E922 081221500 4-22, 48in 47in 2250 TRE in = = CSF00037 2ХЕр7 
Im Шш = == z Vulcan, Offset Terminals 
23%in 22% in 700 [0S1423-700A 4E255 051423-7008 4Е256 100іп 9%in 350 16W/sqin | OSF510-350A 3HM48 | OSF1510-350B 3HM49 
23%in 22% in 1750 051223-750А 3HL6S 051223-7508 3HL66 {0 in 9/іп 475  22W/sqin | OSF1510-475A 3HM50 | OSF1510-4758 3HM51 
23% in 22%in 1,000 = — 051423-10008 3HM15 - я (1 
; no = - 10%іп 9%in 725  33W/sqin | OSF1510-725A 2E924 | OSF1510-725B 4Е265 
2334in 22%in 1,500 —  061423-15008 3HM17 : і | 
Parallel 43 23 ў - i?in {tin 900 — 33W/sqin | OSF1512-900A 4E266 | OSF1512-9008 2Е925 
25 біп 24%in 500 051225-500А 3HL67 | 0S1225-500B 3HL68 \ | l 
i wi i = — - 15 іп 14Yiin 1,250 32W/sqin | OSF1515-1250A 4E267 | OSF1515-1250B 2Е926 
Terminals 30%in 29%in 750 051430-7508 3HM33 | ! | 
30%п 29 іп 1,250 = = 051430-1250В 3HM31 17 іп 16 іп 1,000 21W/sq ІП — =< OSF1517-1000B 3HM59 
35 vin 34 %in 1,000 = — 1051235-10008 3HL78 17 %іп 1676in 1,550  32W/sqin | 05Р1517-1550А 4Е268 | OSF1517-1550B 4Е269 
35%in 34%in 1,500 == = 051435-1500В 3HM37 19 A in 18 ул in 1,000 18W/sq in == = OSF1519-1000B 3HM63 
42 in 41 іп 1,250 - — 061242-12508 3Н184 21in  20in 1,200 32W/sqin | OSF1521-1900A 4E270 | OSF1521-1900B 4Е271 
42%in 41 іп 1,500 - — 051442-15008 3HM43 25 біп 24 біп 1,500 20W/sqin | OSF1525-1500A 3HM70 | OSF1525-1500B ЗНМ71 
477&in 46 іп 2,250 = — 051448-22508 3HM47 48in — 47in 2250 14W/sqin — — |(05Ғ1548-22508 ЗНМ79 
| Min. 
| Immersion Heater Watt Mfr. 
Е ——җ МРТ Depth Watts Voltage Density Model 
— - > Yin 12 in 3,000W — 240VAC  130sqin  HDL00013 
ATCRG 34 in 4 Ain 500 W 120VAC 53sqin НП100015 
Yin 4% in 750 W 120VAC 80sqin  HDL00017 
с rtrid Ain 4 Жіп 1,000W 120VAC  106sqin НОСО0019 
a [| ge Yin 4% in 1,000W ^ 240VAC  106sqin _HDLOO020 
Immersion Heaters TEOrpco ae — 38 WHO RE — ]35 S5 HEROD 
. 9 4 |n 4 |n sg In H 
Sin 43A in 1,500W . 240VAC 141 sqin  HDL00027 
Provide greater heat dissipation in a select area than a tubular immersion % in 6 Vi in 500 W 120VAC 35 sqin  HDL00033 
heat ДЫ in heati р t doth e ids in plat u lasti ld. di yin 6 Vin 2000W — 240VAC 141 sqin HDL00035 
eater. For use ІП heating water and other liquids ІП platen, plastic mold, die EA in 7 їп 3.000 W 240V AC 182 sq in HDL00043 
heating, liquid immersion, and air heating applications. n n ей Ш s000 d Ed АС 182 sqin ИТЕ 
4 f. H 
Min. іп 9 іп 4,000 W 240V АС 194 sqin —HDL00047 
wry "0000 was A шы Ша Е m ЕЕ 
ер! ай5 oltage ensity iode 0. 4 |n 21n У sg In rH 
Brass Screw Plugs & High Temp. SS Sheath 3A in 10 ^ in 1,250 W 240V AC 51 sq in HDL00054 
Yin Yin А 100 W 120VAC 4isqin  HDLOOO01 4TCR6 Yin 10 іп 3,000W 240VAC 124 sqin НОСО0051 
win 3 in 250 W 120VAC 39sqin  HDLOO003  4TCR8 % in 10%їп 5,000М/ 240VAC  202sqin  HDL00055 
win 3 in 1,000W  240VAC 157 sqin HDLOOOO5 4ТСТІ Sin 10%їп 5,000W 480VAC  202sqin  HDLOO056 
Yin Thin 500 W 120VAC  33sqin HDL00007  4TCT3 Yin 12 ^ in 1,500W — 240VAC 52sqin  HDL00057 
Yin 12 in 750W 120VAC  33sqin HDL00011  4TCT7 Yin 12%in 6,000М/ 480VAC  ?208sqin HDL00058 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. = 
Electric Process Heaters Details on page A1. 


» 
2E927 ! Screw Plug Vulcan 
Immersion Heaters 
= NEMA 1 housing, except WITHOUT THERMOSTAT 
4E274 to 4E279 Require external flow switch, low-liquid cutoff 
WITH THERMOSTAT Switch, over-temp. switch, or other safety 


= Control range: copper, 60° to 250°F; device depending on the type of system. 
steel (Vulcan models), 100° to 550°F; AUTOMATIC RESET 


2VYH9 steel (Tempco models), 60° to 250°F = Control range: 110° to 190°F 
Min. WITH THERMOSTAT WITHOUT THERMOSTAT 
Immersion Heater Watt Mfr. Item Watt Mfr. Item 
NPT Depth Watts Voltage Phase Density Brand Model No. Density Brand Model No. 
Brass Screw Plug and Copper Sheath 
lin 6 % in 500 W 120V AC 1 46 sq in empco SP02078 2VXR8 46 sq in empco SP02007 2VXR9 
Tin 6 %in 750 W 120V AC 1 69 sq in empco SP02079 2VXT1 69 sq in empco SP02097 2VXT2 
Tin 6 36 in 1,000 W 120V AC 1 92 sq in empco SP02080 2VXT3 92 sq in empco SP02096 2VXT4 
Tin 9% in 1,500 W 120V AC 1 90 sq in empco SP02081 2VXT5 90 sq in empco SP02099 2VXT6 
Tin 6in 1,000 W 120V AC 1 90 sq in empco SP03260 6THT3 83 sq in Vulcan ASW110A 4E274 
1“%in 6in 1,000 W 240V AC 1 90 sq in empco SP03261 6THT4 83 sq in Vulcan ASW110B 4E275 
1 in 6 l^ in 2,000 W 120V AC 1 94 sq in empco SP03262 6THTS 80 sq in Vulcan ASW120A 4E278 
1“%in 6 ^in 2,000 W 240V AC 1 94 sq in empco SP03263 6THT6 80 sq in Vulcan ASW120B 4E279 
1 in 7 in 1,500 W 120V AC 1 61 sq in empco SP02082 2VXT7 61 sq in empco SP02100 2VXT8 
1 in 9 in 1,500 W 120V AC 1 84 sq in empco SP03264 6THT7 84 sq in Vulcan ASW115A 4E276 
1 in 9 in 1,500 W 240V AC 1 84 sq in empco SP03265 6THT8 84 sq in Vulcan ASW115B 4E277 
1 “in 9 Vin 2,000 W 120V AC 1 61 sq in empco SP02084 2VXT9 61 sqin empco $P02102 2VXU1 
2 in 8 in 2,000 W 120V AC 1 48 sq in Vulcan AUW220A 4E280 — = = = 
2in 8 in 2,000 W 240V AC 1 48 sq in Vulcan AUW220B 4E281 — — — — 
2 in 10 in 3,000 W 240V AC 3 45 sq in Tempco TSP02085 2VXU2 45 sq in Tempco Т5Р02103 2VXU3 
2in 11 in 4,000 W 240V AC 3 54 sq in empco SP02086 2VXU4 54 sq in empco SP02104 2VXU5 
2in TT in 5,000 W 240V AC 3 67 sq in Tempco TSP02087 2VXU6 67 sqin Tempco TSP02105 2VXU7 
2in 11 in 5,000 W 480V AC 3 67 sqin empco SP02088 2VXU8 67 sq in empco SP02106 2UXV1 
2 in 11 7 in 1,500 W 120V AC 1 48 sq in Vulcan AUW215A 2E931 — — — — 
2 in 11 іп 3,000 W 120V AC A 48 sq in Vulcan AUW230A 4E282 — — — = 
2 in 11 іп 3,000 W 240V АС 1 48 sq in Vulcan AUW230B 4E283 = = — — 
2in 16 in 7,900 W 240V AC 3 65 sq in empco SP02089 2VXV3 65 sq in empco SP02107 2VXV5 
2in 16 in 7,500 W 480V AC 3 65 sq in Tempco TSP02090 2VXV7 65 sq in Tempco TSP02008 2VXV9 
2in 19 % in 5,000 W 240V AC 1 48 sq in Vulcan AUW250B 2E932 — == — 
2 in 22 in 10,000 W 240V AC 3 61 sq in Tempco TSP02091 2VXW2 61 sq in Tempco Т5Р02009 2UXW4 
2 in 22 in 10,000 W 480V AC 3 61 sq in empco SP02092 2VXW6 61 sq in empco SP02022 2VXW8 
2 in 32 Y in 12,000 W 480V AC 3 44 sq in Tempco TSP02093 21ХХ1 44 sq in Tempco TSP02108 2VXX3 
5 Yin 47% in 18,000 W 480V AC 3 44 sq in empco SP02095 2VXX5 44 sqin empco SP02110 2VXX7 
Brass Screw Plug and Copper Sheath, Automatic Reset, Low Limit Cutout 
{in 9 іп 1.000 W 120V AC 1 31 sq in Vulcan WTP906A 2E927 = = = = 
{in 10 Vs in 1,500 W 120V AC 1 41 sq in Vulcan WTP910A 2Е928 = = == — 
Stainless Steel Screw Plug and 304 SS Sheath 
1in 6 % in 500W 120V AC 1 48 sq in empco SP02011 2VYP8 48 sq in empco SP02241 2VYR1 
Tin 6% in 750 W 120V AC 1 70 sq in empco SP02227 2VYR3 70 sq in empco SP02295 2VYR5 
Tin 6 %in 1,000 W 120V AC 1 94 sq in empco SP02228 2VYR7 94 sq in empco SP02242 2VYR9 
Тіп 9 Жіп 1,500 W 120V AC il 63 sq in empco SP02230 2VYT2 63 sq in empco SP02244 2VYT4 
Stainless Steel Screw Plug and 316 SS Sheath 
{in 635 in 1,000 W 120V AC 1 94 sq in empco SP02791 2VYN5 94 sq in empco SP02792 2VYN7 
Tin 9 iin 1,500 W 120V AC 1 63 sq in empco SP02793 2VYN9 63 sq in empco SP02459 2VYP2 
1 in 9 Жіп 2.000 W 120V AC 1 61 sq in empco SP02794 2VYP4 61 sq in empco SP02795 2VYP6 
Steel Screw Plug and Steel Sheath 
Tin 12 94s in 475 W 120V AC 1 21 sqin Tempco TSP02204 2VYH9 21 sq in Tempco TSP02216 2VYJ2 
Tin 12% in 1,000 W 120V AC 1 23 sq in empco SP02205 2VYJA 23 sq in empco SP02217 2VYJ6 
Tin 18 Y^ in 1,500 W 120V AC 1 23 sq in Tempco TSP02208 2VYJ8 23 54 іп Tempco TSP02220 2VYK1 
2in 11% in 1,500 W 120V AC 1 23 sq in Vulcan AUO215A 2Е933 — — = 
2 in 18in 3,000 W 240V AC 3 21sqin Tempco TSP02209 2VYK3 21 sq in Tempco Т5Р02221 2VYK5 
2in 29 in 5,000 W 240V AC 3 21 sq in empco SP02210 2VYK7 21 sq in empco SP02222 2VYK9 
2in 29 in 5,000 W 480V AC 3 21 sq in Tempco TSP02211 2VYL2 21 Sq in Tempco TSP02223 ИЕ! 
21п 40 %1п 5,000 W 240V AC 1 23 sq in Vulcan AUO250B 2E934 — = — 
2 in 43 іп 7,500 W 480V AC 3 21 sqin Tempco TSP02213 2VYL6 21sqin Tempco TSP02010 2VYL8 
2in 57 ^in 10,000 W 480V AC 3 21 sq in empco SP02215 2VYN1 21 sq in empco SP02226 2VYN3 
( Drum 
Immersion 
TE rco N 9: Vulcan Watt Sheath Overall Riser Control Heater Mfr. Item 


Watts Density Material Length* Height Range Voltage Brand Model No. 
Drum Immersion Heaters 


dx " r 
E wem Drum Immersion and 1,000W 8sqin Stainless 49 yin 36 in 60°to250°F 120VAC Tempco ТАТЗ0002 2VYH2 
ide 
;, Stainless i i o о 
Bottom-Outlet Heaters 4,000W 32sqin "PSP? 19 %in 36in 60° 10 250°F 240V AC Tempco TAT30001 2VYH4 
» Single phase 1,000 W_ 8 sqin Steel 19 72 іп 36in 60° to 250°F 120V AC Tempco TAT30005 2VYH6 
д 4000W 32sqin Steel 19/іп 36in 60710 250°Е 240/ AC Tempco TAT30006 2/ҮН8 
Drum Immersion—Include flange for mount- Dverthe-Side immersion Heaters | _ 
ing in 2" b ; 9,000 W 40sgin Incoloy(R) 17in  36in = 240V AC Vulcan TIB-39TB 3HT86 t 
ing In ung opening. 12,000 W 40 sqin Incoloy(R) 40 %in 54in = 240V AC Vulcan TI-312TB 3НТ66 
: 6,000 W 20sqin Steel 40 іп 54in = 240V AC Vulcan 15-36ТВ 3НТ90 
Over-the-Side—Feature sludge legs to 3.000 W 40sqin Incoloy(R) 13in  36in = 240VAC Vulcan TI-33TB 3НТ72 
i 9,000 W 40sqin Incoloy(R) 31 Жіп 36 in — 240V AC Vulcan TI-39TB ЗНТ75 
m elevate element off bottom of open container. 0001-40501 Ша ) 1034 in 36 in — — 540V AC Vulcan TIB-33TB 3HT83 
ottom n i 6.000W 20sqin Stee 20in  54in = 240V AC Vulcan TSB-36TB ЗНТ95 
Outlet Bottom-Outlet—4 metal housing protects Bottom-Outlet Immersion Heaters 
heater termination. Ring clamp mounting 1,500 W 34 sq in Copper 7Win — — 120V AC Vulcan ANW115 2E929 f 
i ; жан 5,000W 44 sq in оррег 12%in — — 240V AC Vulcan ANW250 2Е930 1 
design with a bronze flange for mounting in a Sanitizing Sink/Tank Immersion Heaters 
27/6" -dia. hole. 1,000W 14sqin 31655 32%in 26in 60° 10 250°F 120V AC Tempco TAT40008 6THU3 
"T 1,500W 16sqin 316SS 32%in 26in 60°to 250°Е 120V AC Tempco ТАТ40007 6THU4 
Sanitizing Sanitizing Sink/Tank Immersion— 4000W 56sqin 31656 32%in 26in 60° to 250°Е 240V AC Tempco ТАТ40006 6THUS 
Sink/Tank Adiustable stain! teel tina bracket 6,000W 65sqin 531655 32 in 26in 60°to250°F 240V AC Tempco TAT40005 6THUG 
Immersion justable Stainless steel mounting bracke 6.000W 51sqin 316SS 43% in 39% in 55%10 115°F 240V AC Tempco TAT40017 6THU7 
and 6-ft. cord set with polarized plug included. 1.440W 13sqin 31655 43%іп 39%in 55° 10 115“Ғ 120V AC Tempco TAT40013 6THUS 
* Refers to length of heated element. ў Circular element configuration; Overall Length indicates 
diameter. 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Process Heaters 


G. 


Тергеп ` Ы Flanged Screw Plug 
Circulation REPLACEMENT HEATER 
HEATERS ELEMENTS WITH GASKET 
Heaters and Watt Flange ^ Heater Overall Control Mfr. Item Overall Mfr. Item 
. . Watts Density Size Voltage — Phase Length Range Model No. Length Model No. 
Circulation Circulation Heaters (Flanged, 150-Ib. Pressure-Rated Steel, with Tank Mounted Double Pole Thermostat) 
6000 W 48 sq in ЕШ 240V AC 3 35 іп 60° їо 250°F CHF02339 2VYE3 21 916 in TFP02655  2VYA2 
B t H t 6000 W 48 sq in ЕШ 480V AC 3 35 іп 60° їо 250° CHF02340 2VYES 21 %6 in TFP02657  2VYA4 
00S er ea ers 12,000W 48 sq іп 3in 240V AC 3 45 in 60° to 250°F CHF02341 2VYE7 36 %e in TFP02666 2МҮАб 
" 12,000W 48 59 іп З іп 480V AC 3 45 in 60° to 250°F CHF02342 2VYE9 36 %e in ТЕР02668 2\ҮА8 
= NEMA 1 housing 12000W 48 591п 5in  480VAC 3 = = = = 2239: in TFPO2708  2UYC3 
» Flanged models have 18,000W  48sqin 3in  480VAC 3 58 in 60° to 250°F CHF02344  2VYF2 519isin TFP02674  2VYCi 
high temp. stainless 24000W ^ 48sqin 5in 480V AC 3 46 in 60° to 250°F CHF02346 — 2VYF4 37 sin ^ TFP02720  2VYC5 
9 р. : 40,000W . 48sgin 5 in 480V AC 3 64 in 60° to 250°F CHF02348 2VYF6 56 1 віп ТЕР01498  2VYC7 
Steel sheath material REPLACEMENT BOOSTER HEATER 
Self-contained thermostatically Š М " BOOSTER HEATERS ELEMENTS WITH THERMOSTAT 
А ; ; Watt heath ontrol Heater verall Mfr. Item verall Mfr. Item 
controlled heating units consist of Watts Density | Material Range Voltage Phase! Length Model No. Length Model No. 


a flanged or screw-plug immer- Circulation Booster Heaters (Screw Plug, 112" HETTA 1" NPT Water, with Thermostat) 
500W 23 sq in Steel 150° to 56096 120/ AC 22in CHF02304 2/Ү09 134/7in Т5Р02750  2VYF8 


А А 1 

sion heater mounted into a tank 750W — 23sqin Steel 150510 560*F 120VAC 1 22in СНЕО2306  2VYD2 183isin — TSP02751  2VYG1 
assembly. Replacement Heater 1,0047 23 ѕдіп Steel 150° to 560?F 240/ AC 1 — — — 20 4/9 іп  TSP02752  2VYG3 
Elements with Gasket can be used — 2 оду — assem Copper — 60710 100 1204€ 1 demn —  CHRO2156- —YDS —] —17m — TEP01409 2G 
as stand-alone heaters. 3000W 49sqin Соррег 6050 1807F 240VAC 1 22 in CHF02158 — 2VYEi 217i TSPOi410  2VYGO 
Cal-Stat Thermostats Vulcan 

= Temp. range: -100? to 600?F Food Service Thermostats—For fryers and other food 
Thermostats—Differential of 1*F. 1" and 34" dia. models are UL service equipment and replacement units. 304 stainless steel. 

Recognized (£36322). 5" dia. models are CSA Certified (LR 23541-4). UL Recognized (£36322) and CSA Certified (LR23541-4). Cartridge 


Contact Contact 
Rating Rating Switch 


Sheath Overall Insertion Thread Switch Resistive Resistive Ratings Mfr. Item 

Type Dia. Length Depth NPT Action © 1200 @240V @120VDC Model No. 
Thermostats 
Cartridge Yin 3%in 2%in = _ Ореп on Rise 5A 3A 1 1А109 2E937 
Cartridge Yin Зип 2%in -- Close on Rise БА ЗА 1А TA2C9 2E938 
Cartridge Yin 4%і 3%іп -- _ Ореп оп Віѕе 10A 5A 2A 1A1B9 2E935 
Cartridge Ain 4%in 3%іп — CloseonRise 10А 5A 2A 1A2B9 2E936 Coupling 
Coupling Head, Cartridge lin 3%in 2in 38-18 Open on Rise БА ЗА 1А 1E1C9 30096 ” Head, 
Coupling Head, Cartridge Yin  3%in 2in 36-18 Close on Rise 5A 3A 1A 1Е209 36099 * Cartridge 
Coupling Head, Cartridge win 4Фіп 3in 17-14 OpenonRise 10A 5A 2A 1E1B9 30005 ” 9 / 
Coupling Head, Cartridge “іп 4%іп Зіп 17-14 Close оп Rise 10А 5A 2A 1E2B9 36098 * 
Pipe Thread, Cartridge Yin 3in 2in 36-18 Open on Rise 5A 3A 1A 10109 259441.” 
Pipe Thread, Cartridge Yin 3%in 2%in %-18 Close on Rise 5A 3A 1A 16269 2bE042 * 
Pipe Thread, Cartridge Yin 43%іп 3in 17-14 OpenonRise 10A 5A 2A 1C1B9 2E939 * Pi 
Pipe Thread, Cartridge Әіп 4%in 3%in 714 CloseonRise 10А 5A 2A 1C2B9 2E040 * ipe 
Food Service Thermostats Thread, 
Pipe Thread, Cartridge, Right Angle Lead Exit Style %in 4 %in 3in W-14 Open on Rise 10A 5A 2A 1C1B9-BJR 306085 Cartridge 
Pipe Thread, Cartridge, Right Angle Lead Exit Style Sein 4%in 2'%ein 3-14 OpenonRise 10А 5A 2À 1C1B9-J 3GD86 
Pipe Thread, Cartridge, Straight Lead Exit Style win 4%in 3 1Увіп 17-14 OpenonRise 10А 5A 2A 1C1B9-BJ 3GD84 


* Threaded mounting MNPT. 


Vulcan анк1з 497 анкая 


Industrial Heaters and Elements 


Low-Profile Enclosure Heaters—134"H x 2"W finned strip heaters with 
mounting brackets. 304 stainless steel. UL Recognized. 


3HVO08 


Vulcan Finned Tubular Heating Elements—1010 carbon steel sheath with high- 
temperature, corrosion-resistant finish. Sheath temperature: 800°F max. 2" 
Low-Temperature Air Duct Heaters center-to-center mounting. 
V n Р 
For use in heating ducts and dryers up to 100°Е Finned tubular heater = 74-16 threaded mounting fittings with hardware 
construction and sheet metal terminal housing with predrilled flange mount. » 8-32 screw and nut terminals 
240V AC/1-Phase 480V AC/3-Phase Mounting Mfr. Item 
mu. Element No. of Mfr. Item Mfr. Item Watts Model No. 
W Watts Elements! Model No. Model No. Low-Proflie Enclosure Festes 120V АС/1-Рһае 
Fined. Tubular Air Duct Heaters, Min. Air Flow: 600 cfm 12 Ye in 11% in 200 W E-OSF-1510-200A 3HK15 
8 in біп 3,000 W 3 VFT38-3B 3Н/04 - = 15 % in 14% in 350 W E-OSF-1514-350A 3HK16 
Bin {2in 6.000 W 6  |VFT68-6B  3HV08 VFT68-6C —3HV09 19 Yin 18% in 450 W Е-05Е-1517-450А —— 3HK17 
i2in 18п 12,000W 8 = = VFT912-12C  3HV10 25 96 in 24% in 700 W E-OSF-1523-700A  3HK18 
{Zin 24in  16000W 12 = = VFT1212-160__3HT97 Overall instalation Mfr. Item 
Mfr. Item Length Depth Model No. 
Description Model No. Finned Tubular Heating Elements, 240V AC/1- HIS E 
Finned Tubular Replacement Heating Elements, 34-16 Threads 12 Лв in 11 #6 іп 2,000 W FTH20B-B 3HK19 
240V AC/1-Phase, For Use With Mfr. No. VFT38-38, VFT68 -6B RE8-1000B 3НР14 17 sin 16 is in 3,000 W FTH30B-B 3HK20 
480V AC/3-Phase, For Use With Mfr. No. VFT38-3C, VFT68-6C, VFT98-9C RE8-1000€ 3НР15 22 іп 21 in 4,000 W FTH40B-B 3HK21 
480V AC/3-Phase, For Use With Mfr. No. VFT912-12C, VFT1212-16C ^ RE2-13330 3HP07 27 Ae in 26 is in 5,000 W FTH50B-B 3HK22 
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Electric Process Heaters Details on page A1. ma 
H H H For more cartridge heaters, o to Grainger.com®. «5 
High- and Low-Watt-Density Cartridge Heaters Иесін 1 à TN 
HIGH-WATT-DENSITY Vulcan, = Corrosion-resistant LOW-WATT-DENSITY EN 7 
Tempco Thunderbolt ™"— alloy sheath a Corrosion-resistant f 
a 321 stainless steel sheath Operate up to 5 times = Sheath dia. 304 stainless т x = yul 
tolerates high temps. the watt density of stan- tolerance: +0.000" steel sheath irinen di ‘Sheath dia. tol 
" А п LI ч 
= Sheath dia. tolerance: +0.002" dard cartridge heaters. їо -0.004" Excellent for insertion into еа ша; " s т fa. o'erance; 
tolerance: +0.002 +0.000" to -0.004 
120V AC 240V AC dies, molds, and platens. 
Watt Mir. Item Mfr. Item 120V AC 240V AC 
Dia. L Watts Density Model No. Model No. Watt Mfr. Item Mfr. Item 
Tempco, High-Watt-Density, 10 in Leads, Max. Temp. 1,400°F Dia. L Watts Density Model No. Model No. 
Ye in Vin 25 90W/sqin ІН0С19100 4NHY6 — — win Bin 300 ^ 34W/sqin HDC20586  4NJZ3 HDC20587  4NLJ2 
Ye in Tám 50  180W/sqin HDC19102 4МНҮ8 = = Win 81п 600 68W/sq in = - HDC02169 4М24 
Жіп Тіп 30 80W/sqin HDC19103 4МНҮ0 — = юп 1%іп 150 97W/sqin HDC20590 4NJZ8 HDC20591  4NJZ8 
vein 1%in 60 160W/sqin HDC19104 4МН71 — = Yin  2in 200 86W/sqin HDC06277 4МКА1 — - 
Win iin 80 204W/sqin HDC00002  4NJA3 — = Yin 2in 400 170W/sqin | — - HDC20592 4МКА2 
Yin Тіп 100 255W/sqin Н0000003 4М/А4 HDC00004  4NJA5 Yin 2%in 500  161W/sq in HDC20595 4МКА5 — - 
Yin 1 іп 100  127W/sqin |Н0С00016 4М/А6 -- - Yin 3in 250 64W/sqin HDC09950 4NKA7 HDC05788 4МКА8 
‘in 1¥%in 200  255W/sqin HDCO0022 4М/А8 HDC00023 4М/А9 Yin 3in 400  104W/sqin| — — HDC20597 4МКА9 
Win 2i 100 ^ 85W/sqin HDCO0030 4NJC1 — — Yin Зіл 750 193W/sqin | — — Н0017175 4МКС1 
Yin  2in 250  212W/sq in HDC00038  4NJC2 — — Yin  4in 400 — 74W/sq in — = HDC20599 4NKC3 
Xin 2 іп 250 1590/59 іп HDCO0045 —4NJC3 Н0000046 4М104 Yin  4in 550  100W/sq іп HDC20600 4МКС4 HDC20601 4МКб5 
Yin 3in 100 ^ 51W/sqin Н0000050  4NJC5 — — Yin 4in 750  136W/sqin HDC20602 4NKC6 HDC20603 4NKC7 
Xin 3 іп 300  127W/sqin HDCO0063 48469 — — Yin Sin 500 72/54 іп HDC20604 4NKC8 Н0007791 4NKC8 
Win  4in 200  73W/sqin HDC00070 4NJD1 — = бп din 750 106W/sq in HDC20605 4NKD1 HDC20606 4МК2 
Win 4in 200 109W/sqin Н0С00074 4NJD2 HDC00075  4NJD3 Yin біп 500  58W/sq іп HDC04549 4NKD3 HDC20607 4МК04 
Yin 4%in 350 ТМ іп HDC20500 4NJD4 -- - Yin біп 1,000 116W/sqin| — — Н0004715 4МК07 
Win Bin 600 —102W/sqin| — = HDC00102  4NJE2 Yin Bin 500 42W/sqin HDC20608 4NKD8 HDC20609  4NKD9 
win in 100 170W/sq іп Н0000127  4NJE4 = — бп  10in 500 34W/sqin - - HDC09890 4МКЕЗ 
Ain 1%in 250  212W/sqin Н0000157 4М4Е6 HDC00158  4NJE7 юп  10in 1,000  67W/sqin — — HDC13055 4МКЕ4 
win  2in 400 226Ш//54 іп HDCO0184  4NJE8 HDC00185  4NJE9 vin 10іп 2,000  134W/sq in HDC20626 4МКЕ6 
36 in 3in 250 85W/sqin |HDC00242  4NJF3 HDC00243  4NJF4 Vulcan, High-Watt-Density Thunderbolt™, 10 inl Leads, Max. Temp. 1,600*F 
in 3іп 500 170W/sq іп HDC00251  4NJF5 HDC00252  4NJF6 Kin 1%in 100 115W/sqin | TB380A 2Е905 ТВ3808 ^ 2E906 
Ain 3%in 350 99W/sqin HDC00263  4NJF7 HDC00264  4NJF8 іп 1%in 150  1/2W/sqin | 1B3815A — 2E907 TB3815B —3HR37 
win —4in 250 — 61W/sqin HDC002/9  4NJF9 HDC00280  4NJG1 win 1%in 100 86W/sqin | TB381A  2E908 — - 
%п 4іп 500 121W/sqin HDC00289  4NJG2 HDC00290  4NJG3 in 2іп 150 85W/sqin | ТВ3816А  2E909 TB3816B 3НН38 
Ain біп 300 ^ 57W/sqin HDC00317  4NJG4 HDC00318  4NJG5 win 2іп 200 114W/sq іп |TB3821A 26910 TB3821B —3HR48 
Ain біп 300 ^ 46W/sqin HDC00347  4NJG6 HDC00348  4NJG7 віп  2%in 200 85W/sqin |TB3035A 3НР98 — = 
Ain біп 750 116Ш//54 іп Н0000356  4NJG8 Н0000357  4NJG9 win 4іп 200 73W/sqin | TB386A — 2Е911 783868 2Е913 
Hin Тіп 250 33W/sqin HDC00365 4NJH1 HDC00366  4NJH2 іп 5іп 500 95W/sqin |TB3070A  3HR18 TB3070B  3HR19 
¥%in Тіп 600 — 78W/sqin Н0000370 4NJH3 HDC003/1  4NJH4 Yein біп 500 — 77W/sqin | ТВЗ88А 3НН55 TB388B 3НН56 
win Тіп 1000 31W/sqin| — — HDC00375  4NJH5 бп tin 150 96W/sqin | TB501A  3HR64 — — 
Ain Bin 200 34W/sqin HDC00382  4NJH6 HDC00383  4NJH7 Yin 2in 200  85W/sqin | TB5013A 2Е914 — — 
Yin  2in 400 170W/sq in HDC00453  4NJJ3 — — Yin 2%in 280  102W/sqin | TB503A  2E915 = = 
Yin  4in 750 136W/sqin HDC00545  4NJJ5 HDC00546  4NJJ6 Win 2%in 500  160W/sqin ТВ5046А  3HR78 — = 
win bin 750  106W/sq in HDC00578  4NJJ7 HDC00579  4NJJ8 Yin Зіл 250  64W/sqin | TB505A  3HR88 TB505B 3НН89 
Yin біп 500  58W/sqin HDC00603  4NJJ9 HDC00604  4NJK1 Yin 3in 400 —102W/sqin| — - ТВ50158 —3HR63 
Pin біп 750 . 87W/sqin HDCO0606  4NJK2 HDC00607  4NJK3 Yin 4in 250 46W/sqin ТВ5065А 3НН90 — - 
Yin біл 1,00 116М/54іПп| — - HDC00613 4М4К4 Yin 4in 550  100W/sqin | TB506A — 2E916 ТВ5068 3НН05 
win 8іп 500 — 42W/sqin HDC00642  4NJK5 HDC00643  4NJK6 Yin din 500 71W/sqin | TB507A 2Е917 TB507B — 3HT01 
Yin  8in 1,000  85W/sqin -- - HDC00651  4NJK7 Yin — 4in 550  80W/sqin ТВ6214А  3HT50 TB6214B ^ 2E918 
win  8in 1,500  127W/sqin| — — HDC00654  4NJKB8 Yin біп 500 57/54 in - - TB6025B —3HT36 
юп  10in 1,000  67W/sqin — = HDC00675  4NJL1 yin біп 500 46Ш/54 in — — TB6031B — 3HT37 
Yin 3in 500 102W/sqin HDC00755  4NJL4 HDC00756  4NJL5 3iin біп 1,000  77W/sqin ТВ7038 3НТ64 
іп біп 1,000 93W/sq in = = HDC00810 4МЛ8 Tempco, Low-Watt-Density, 10 in Leads, Max. - Temp. 1,200°Е 
Yin 8іп 1,500 102\їзап — — HDC00842  ANJN1 Asin 1%in 20 30W/sq in |LDCO0002 4МКН6 — — 
Yin  10in 2000  89W/sq in — — HDC00979  ANJN7 Asin Зіп 45 29W/sqin |LDCO0005  4NKH7 — — 
Tempco, High- Watt-Density, 12 in Leads, Includes 10 in Braid On Leads, Max. Temp. 1,400°F У іп 2in 32 27W/sqin |LDCO00015 АМКН1 — — 
Win din 100 ^ 255W/sqin HDC20468 — 4NJN9 — — Win  4in 104 36W/sq in 10000022 4МКН4 - - 
Yin Thin 40 58W/sqin Н0020530  4NJP2 -- = Win біп 150 35W/sq іп 10000025 4МКН5 - - 
Jin 1%in 200  255W/sqin HDC20559 4NJW8 HDC20561  4NJP5 Win 2in 60 31W/sqin |LDCO1951 4МКН8 = = 
Win 2in 100 ^ 85W/sqin HDC20534 4NJP7 — = Win 2%in 80 32W/sqin 1001952 4МКН9 - - 
Win 3in 300 153W/sq іп Н0007930 4NJR5 HDC20539  4NJR6 Yin  4%in 150 32W/sqin 10000051 4NKJ2 — — 
Win 4in 300 109W/sqin HDC20542  4NJR9 HDC20543  4NJT1 %in біп 250 39W/sqin LDCOO061  4NKJ3 — = 
Win Тіп 500 100W/sqin HDC20575  4NJT7 HDC20546  4NJT8 Yin Біл 200  28W/sqin LDCOO106  4NKJ8 (0000107 4МК19 
Ain 10in 750  101W/sqin| — — HDC13361  4NJU1 yin Зіп 175 36W/sqin |LDCOO171 4TCR4 — — 
Зіп iin 150  172W/sqin| — = HDC20552  4NJU7 Yin біп 250 28W/sqin |LDC00183 АТСВ5 — — 
Ain 1%in 250 212W/sq in HDC20562  4NJU9 HDC17036 4NJV1 Vulcan, Low-Watt-Density, 10 in Leads, Max. Temp. 900°F 
Hin  2in 150 86W/sqin HDC10584  4NJV2 HDC20555  4NJV3 Yin 1%in 50 42W/sqin | C3910A  2Е890 — — 
Ain 2іп 200 115W/sqin HDC1/2/8 4NJV4 HDC20556  4NJV5 Kin 2%in 75 34W/sqin | C3830A  2E891 — — 
win  2in 400 226W/sqin HDC20563 4МЛ/6 HDC20565  4NJV7 Win Зіп 100 34W/sqin | C3840A 25802 - - 
%п 2%іп 500  212W/sqin Н0020576 4NJW1 HDC20567 4NJW2 in —4in 150 36W/sqin | C3930A  2E893 — — 
win in 500  170W/sq in НПС20577 4NJW5 HDC18241 4NJW6 %in 5іп 200 38W/sqin 030404 2Е894 = = 
Ain  3%in 350 99W/sqin [HDC20558 4NJW7 — — Yin 2in 100 ^ 42W/sqin | С5180А 2E895 — = 
Pin —4in 250 — 61W/sqin — — HDC13036  4NJX1 Yin біл 300 35W/sqin | С5170А 2Е806 С51708 2E897 
Hin —4in 500 121W/sqin HDC04315 4М4Х4 Н0005557  4NJX5 Yin 2%in 150 41W/sqin | C6360A 25808 — — 
win біп 300 57W/sqin HDC12441 4NJX6 — — hin 4%in 240  31W/sqin | C627A  3HJ87 = = 
Ain біп 500  96W/sqin HDC05260  4NJX8 HDC04521  4NJX9 yin Тіп 350 ^ 27W/sqin | C692A 3HJ04 — — 
%п біп 500 79W/sqin HDC205/0 4NJY3 HDC20571  4NJY5 Yin 4in 300 36W/sqin | C766A 3HK06 = = 
Ain біп 750 79W/sqin HDC205/8 4NJYA — — Yin Bin 500  28W/sqin | C/58A  3HJ97 07588 3HJ98 
Эіп Тіп 250 33W/sqin HDC06130  4NJY7 HDC20579  4NJY8 Tin 6%in 600  33W/sqin | C9/70A — 3HK10 — — 
Tubular Remote Thermostats—Can be placed anywhere in the 
m = Corrosion-resistant housing enclosure and secured with pressure-sensitive adhesive. 
5 к = 358" H x 1%6"W x 8%"L = Silicone rubber base and enclosure 
T9 92 = Mount via perforated = 10A/250VAC, 15A/120VAC = 48" leads 
EMPCO. 5 holes in housing T-Stat Closes T-Stat Closes T-Stat Closes 
40°F, Opens 60°F 110°F, Opens 140°F 150°F, Opens 180°F 
4TCX7 Mounting Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
L Dim. Watts Ww Model No. Model No. Model No. 
Silicone Rubber and. Silicone Rubber Enclosure Heaters, 120V AC, 1-Phase 
біп 4 in 60W ^ 2)іп | ЕНВ00007 2РСН8 |ЕНН00008 2РСНФ ЕНВ00004 2РОЛ 
Tubular Enclosure Heaters i2im біп 120W 2 ^in | EHROOO14 — 2PCJ2 |ЕНН00015 — 2PCJ3 EHRODO16 — 2PCJÀ 
10 in Тіп 250W ^ 4 іп | ЕНВ00014 2PCJ5 | EHRO0029 2Р016 ЕНВ00030 ^ 2PCJ7 
Protect enclosures Silicone Rubber iai Wilh Thermostatana Cord Without Thermostat or Cord " à 
A HH H eater r. ет T. em T. ‘ae 
against condensa- 5 Silicone rubber vulcanized to Watts Voltage| Model No. Model No. Control Range (°F) Model 
HEELS MM ad piate TOW 120V AC EHTO0030 ATCT EHTO0029—arexe Open A10 Close A37 ЕНДО тон 
i 14" i i pen At ose At 
freezing. Mount = Je" H with mounting flange 150W 120V AC|EHTOOO32  4TCX8 EHTOO031 — ATCY1 Open AL60, Close AL40 ЕНАО0001  6THUO 
heater vertically at = 48" leads 250 W 120V AC|EHTOO034 — 4TCY2 ЕНТ00033 — 4TCY3 Open At 140, Close At 110 ЕНА00002 — 6THU1 
А i С. 350 W 120/ AC|EHTO0036 — 4TCY4 ЕНТ00035 4ТСҮ5 Open At 180, Close At 150 EHA00003 — 6THU2 
the bottom of the Moùnting holes 0 c 500 W 120V AC|EHTO0038 4ТСҮ6 ЕНТ00037 4TCY7 
enclosure. oblong 552" x 14 500W 240VAC| — = EHTO0039 — 4TCY9 
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HVAC & REFRIGERATION 
Electric Heating Cables 


Raychenr 


Pre-Assembled Electric 
Heating Cables 


Ready for installation and don't require 
cutting. Cables have either prestripped wires 
for hardwired connections or a NEMA plug. 
Self-regulating cables protect pipes, roofs, and 


Я í : 13R101 
gutter systems against damage from freezing or ice 
buildup. Nonregulating cables commonly install under 
floors to provide supplemental warmth indoors. 
Cable Watts/ NEMA Plug Item 
Length ^ Voltage Ft. @ 40°F Contig. Brand No. 
Nonregulating, Indoor Only, Install Under Floors 
100 ft 120V AC 3W Hardwired — 6MJX1 
320 ft 120V AC 3W Hardwired = 6MJX9 
400 ft 120V AC 3 W Hardwired = 6MJY1 
Self-Regulating, Indoor/Outdoor, For Pipes, Roofs & Gutters 
120V AC 6 W 5-15Р = 13R101 
6ft 120V AC 6W 5-15P Frostguard by Raychem 45ВК50 
240V AC 6W Hardwired — 13R096 
240V AC 6W 5-15P Frostguard by Raychem 45ВК58 
120V AC 6W 5-15P Frostguard by Raychem 45ВК51 
12 ft 120V AC 6W 5-15P — 13R102 
240V AC 6W Hardwired = 13R097 
240V AC 6W 5-15P Frostguard by Raychem — 45RK59 
120V AC 6W 5-15P Frostguard by Raychem — 45RK52 
18 ft 120V AC 6W 5-15Р == 13R103 
240V AC 6W 5-15P Frostguard | by Raychem 45ҺВК60 
120V AC 6W 5-15P 13R104 
24 ft 120V AC 6W 5-15P Frostguard by Raychem — 45RK53 
240V AC 6W 5-15P Frostguard Пу Raychem  458К61 
240V AC 6W Hardwired 13R099 
36 ft 120V AC 6W 5-15P Fros guard by by Raychem 45НК54 
120V AC 6W 5-15Р = 13R105 
50 ft 120V AC 6W 5-15P Frostguard by Raychem — 45RK55 
240V AC 6W Hardwired Raychem 2VEV9 
75t 120V AC 6W 5-15P = 13R106 
120V AC 6W 5-15P Frostguard by Raychem — 45RK56 
100 ft 120V AC 6W 5-15P — 13R107 
120V AC 6W 5-15P Frostguard by Raychem — 45RK57 
Application 
Tape 
13R091 
ык” 


Gel-Filled End Seal Kit 


4Ү241 


Raychenr 
Accessories for Electric Heating Cables 


Used to mount and wire electric heating cables. 


Plug-in Cord set 0" 


453A32 


Item 
Description Includes Brand No. 
Accessories for Approved Vendor көтерілер 
inati (1) Roll Glass Cloth Tape 66 ft, = 
Application Tape (10) Electric Trace Labels 13R091 
Downspout Hanger (2) Tie Straps — 13R092 
End Seal Kit (2) End Seals = 13R095 
(1) Plug and (1) End Seal and Materials un 
Plug In Cord Set of Either (1) Tee or (1) Splice 453A32 
Permanent Power All Materials Needed for One Hard Wired Power = 13R088 
Connection Kit Connection into Standard Junction Box, End Seal 
Roof Clips 50) Roof Clips — 138094 
" (1) End Seal and Materials for = 
Splice and Tee Kit na (1) Tee or (1) Splice 13R090 
Accessories for Raychem Cutten i НЕ 
Application Tape ) W. (10 Blectri Trace ІНЕ 2m Raychem 4Е521 
Downspout Hanger 2) Tie Straps Raychem — 5JC41 
Gel Filled End Seal Kit i End Seals Raychem — 4YZ41 
Permanent Power All Materials Needed for One Hard Wired Power Raychem — 4E519 
Connection Kit Connection into Standard Junction Box, End Seal y 
Plug In Cord All Materials Needed for One 120V Plug- 
Set for 120V in Power Connection, End Seal Raychem 40048 
Roof Clips 10) Roof Clips Raychem — 5JC37 
Roof Clips 50) Roof Clips Raychem 5,039 
; " (1) End Seal and Materials for 
Splice and Tee Kit Either (1) Tee or (1) Splice Raychem 40050 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


4E515 


Raychem’ BriskHeat 
Cut-to-Length Electric Heating Cables 


= Self-regulating 
Packaged in bulk so they can be cut to the length needed. Accessories are 


required for mounting and wiring. Used on pipes, roofs, and gutter systems to 
prevent freezing or ice buildup. 


INDOOR | INDOOR/ 
ONLY | OUTDOOR 

Cable Watts/ NEMA Plug Item Item 

Length Voltage — Ft. @ 40°F Config. Brand No. No. 
120V AC 6W Hardwired Raychem 4E511 4E515 
120V AC 6W Hardwired — 138081 | 138085 

250 ft 120V AC 4W Hardwired == 138079 — 

120V AC 3W Hardwired БНаусһет 6E895 — 
240V AC 6W Hardwired = 13R083 13R087 
240V AC 6W Hardwired ^ Raychem 4E513 4E517 
120V AC 6W Hardwired = 13R080 13R084 
50 ft 120V AC 6W Hardwired Raychem 2VEV6 2VEV8 
240V AC 6W Hardwired = 13R082 13R086 

240V AC 6W Hardwired ^ Raychem 2VEV7 — 
100 ft 120V AC 6W 5-15Р Briskheat — 40PN25 
50 ft 120V AC 6W 5-15Р Briskheat — 40PN15 
75 ft 120V AC 6W 5-15Р Briskheat — 40PN23 

А KI 2 

13R074 NN " 
z= 7 EC 
= w Мр Јо в 
Dm 72 GE 
т тт ш ш ШЕ! 
Raychenr 


Cut-to-Length Electric Heating Cable Kits 
= Self-regulating = Hardwired 
Include a roll of cable, a power connection kit, a splice and tee kit, and a roll of 
application tape. Cables can be cut to length as needed for each job. Used with 
pipes, roofs, and gutter systems. 

INDOOR | INDOOR/ 


Watts/ ONLY OUTDOOR 
Cable Ft. @ Item Item 
Length Voltage 40°F z с йез "s Brand No. No. 
ower Connection Kit, 0 
ЗМ Application Tape, Splice and Tee Kit Raychem | 6Е896 т 
(1) 138090 Splice/Tee Kit, (1) 138091 
4W Roll of Tape/Labels, (1) Roll of Cable, — 13R074 — 
120V AC (2) 13R088 Power Connection Kits 
(1) 13R090 Splice/Tee Kit, (1) 138091 
6W Roll of Tape/Labels, Mi Roll of Cable, = 13R075 | 13R077 
100 ft (2) 138088 Power Connection Kits 
Power Connection Kit, Roll 0 
6w Application Tape, Splice and Tee Kit Raychem | 4Е512 | 4Е516 
Power Connection Kit, Roll o 
6w Application Tape, Splice and Tee Kit Raychem | 4Е514 | 4Е518 
240V AC (1) 13R090 Splice/Tee Kit, (1) 13R091 
6W Roll of Tape/Labels, (1) Roll of Cable, = 13R076 | 13R078 
(2) 13R088 Power Connection Kits 


KT Air% Handler" 
We Carry Pipe Insulation 


CWILAP INSULATION ET 


Wraps on Grainger.com 
Continuous rolls of insulating material help 
cut heat loss on hot water pipes and help 

keep cold water pipes from sweating. 


48H488 
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HVAC & REFRIGERATION 
Electric Heaters 


Scan. Order. Done. EIE 


Details on page A1. 


55KH88 
Wattage 
Output Key Features 
Non-Oscillating 
420W Mechanical Controls, Overheat 
Protection, Tip-Over Switch 
Mechanical Controls, Overheat 
900W/1500W Protection, Programmable 
Oscillating 


Mechanical Controls, Overheat Protection, 


Programmable, Remote Control 


Mechanical Controls, Overheat Protection, 


Programmable, Remote Control 


2PY99 
No. of 
Heat 
Includes Settings 
Base 2 
Glide System Pivot 2 
3-Prong Grounded Plug, Multi 2 


Function Remote Control 


3-Prong Grounded Plug, Multi Function 2 
Remote Control with (2) AAA Batteries 


900W/1500W Mechanical Controls, Overheat "Cool-Touch" Housing, (2) AAA Batteries, 
Protection, Programmable, Remote 2-Prong Polarized Plug, Remote Control 2 
Control, Tip-Over Switch 9 9% 
Mechanical Controls, Overheat "Cool-Touch" Housing, 2-Prong 2 
Protection, Tip-Over Switch Polarized Plug, Non-Slip Rubber Feet 
53TY91 53TY90 
Wattage c 
Output Key Features Includes 
Mechanical Controls, Overheat Protection, (2) AAA Batteries, Adjustable Thermostat, Digital 
1500W Programmable, Remote Control, Tip-Over Switch LED Display, Handle, Heavy Duty Casters 


Mechanical Controls, Overheat 
Protection, Tip-Over Switch 


Adjustable Thermostat, Handle, 
Heavy Duty Casters 


4NHG9 1DKW3 181X32 
Wattage 
Output Key Features Includes 
Mechanical Controls, Overheat ; 
150W Protection, Tip-Over Switch Supporting Legs 
170W Mechanical Controls, Overheat Protection 3-Prong Grounded Plug, Floor Stand 
200W Mechanical Controls Handle 


900W/1500W Mechanical Controls, Overheat Protection 
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"Cool-Touch" Housing, 2-Prong Polarized Plug, 
Digital Display, Non-Slip Rubber Feet 
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Housing 
Color 


Beige, Gray 
Black, Silver 
Gray 
Gray 
Gray 


Gray 


X 


No. of 


Heat Settings 


2 
3 


Settings 
1 


1 
2 
2 
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Ventilation Products. * 
Dayton 


Portable Pedestal 
& Tower Electric 
Office Heaters 


These heaters take up little floor 
space and are typically placed in 
office spaces and reception areas. 
Units use fan-forced heating. 


Overall Overall Overall Mfr. Item 
Height Width Depth Brand Model No. 
24 in 12in 12in Sengoku SM-G420A 55КН88 
24 1946 in 6 in 16'/ein Air King 8602 6DMH6 
34 in 7 Yin 9 іп Air King 8566 2RA10 
23 in тіп 8 vin Air King 8132 2PY99 
16 % in 7 vin 8 in Dayton 1VNX8 1VNX8 
16 76 in 7in 8 in Dayton 1VNX7 1VNX7 


ыш 


Portable Radiator-Style 
Electric Office Heaters 


Heating element is contained in an oil-filled 
radiator to provide consistent warmth and to give 
off residual heat even after the unit is shut off. 
Heaters use convection-style heating and don't 
have moving parts, so they operate quietly. Units 
have tip-over switches and will shut off automati- 
cally if knocked over. 


Housing Overall Overall Overall Item 
Color Height Width Depth No. 
Black 25 Ain 14 Yin tin 53TY91 
Gray 25 1⁄4 in 14 Yin tin 53TY90 


Ssencoxu  мавк 


Portable Flat Panel 
Electric Office Heaters 


Typically placed under desks for personal comfort 
heating. Heaters use radiant heat to efficiently and 
silently heat people and objects without having to 


warm the ambient air. 

Housing Overall Overall Overall Mfr. Item 
Color Height — Width Depth Brand Model No. 
Blue 15 іп 21 in tin Sengoku SP160  4NHG9 
White 15 іп 22 in тїп Qmark 202518  1DKW3 
Black 19 in 12 in 5$ in Cozy CL-2 181X32 
Gray 10%in 15%іп 6 in Dayton — 1VNY2 1ММҮ2 
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Electric Heaters 


5 е 
Ventilation Products. 4 


= 
Dayton УУУУ 
ую — 6DMH7 3UGO01 1VNX4 
Р : — 
SES SESS 
+ ШЕШІ m ====2—- 
Portable Electri [ЛИТ d eames TE 
ortapie Electric | 
Baseboard Heaters strRas ѕашріз = 3 
= 120VAC = 
. ‘ " ы А i Қ A қ хее 
Units plug into outlets instead of being hardwired to provide warm air wherever it's needed. They use either a finned Со 
metal heating element ог an oil-filled опе and work by convection for spot ог supplemental heat. They position along | 1EVG3 
a wall's baseboard in small areas like offices or bedrooms. Integral thermostat included. 
Wattage NEMA Plug No. of Housing Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Key Features Config. Неаї Settings — Color Length Height Depth Brand Model No. 
Commercial Grade, Convection қ Е 
1500// Overheat Protection, Programmable, Tamper Resistant, Tip-Over Switch 5-15Р 1 Plus Auto White 39 A in 9in 5%\п Аі Кіп) 8620 6DMH7 
Residential Grade, Convection n is 4 22 M B EM д ар ODE SUUS 
750W/1500W Overheat Protection, Programmable 1-15P 2 Black — 33 ein 8%cin 5 “in — 12H977 12Н977 
1000W/1500W Overheat Protection 5-15P 2 White 45in 7%in 5 іп Dayton 30601 30601 
Overheat Protection 1-15Р 1 Gray, White 38%in 9/віп 5 Vein Dayton —1VNX4 — 1VNX4 
1500W Overheat Protection 5-15P 1 hite 48in 5%in 7 ¥%in TpiCorp. 483 TM — 31TR35 
Overheat Protection, Programmable 1-15P 1 Gray, White 38%in 9 Vein 5 %sin Dayton 1EVG2 ТЕМ62 
Overheat Protection, Tip-Over Switch 5-15P 1 hite 58in 8 %in 6 in Dayton 540013 540013 
Residential Grade, Fan Forced i Йй p 
750W/1500W Overheat Protection 1-15P 2 Gray, White 27%in 15 йіп Тіп Dayton — TEVG3 1Е/63 


Portable Electric Heated Floor Mats 


Typically placed at the entrance to offices and other buildings to melt snow and ice and prevent people 
from slipping. Can also be placed on the floor at a desk or workspace for personal comfort heating. 
Mats have a quiet internal heating element that's protected with a GFCI integrated in the power cord. 


” 


Wattage No. of Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Heat Settings Color Length Width Depth Model No. 
55W/105W 1 Black 18 in 1296 in Tin TT 181X29 
60W 1 Gray 1734 in 17% in ДШ CT 181X33 181X29 
120W 1 Black 22 13e in 13 їй in Tis in FW 181X30 
135W 1 Black 36 in 16in TJA in FWB 181X31 
240W 1 Black 35 in 33 in Yin ICE-SNOW  35WX79 35WX79 


1VNW9 


16D138 


35WX78 


Portable Electric Desk Heaters 


Use convection or fan-forced air to quickly warm an area 
after a few minutes of operation. Typically placed on desks, 
work surfaces, or floors to provide supplemental heat to a 
room or for an individual. 


12H976 1VNX1 


No. of 
Wattage Heat Housing Overall Overall Overall Mfr. Item 
— Output Key Features Includes Settings — Color Height Width Depth Brand Model No. 
on-Oscillating 
БЕЛИЧ ОЛИ ЧЕ Mechanical Controls, Overheat z ; ; i ; 
650W/1000W/1500W Protection, Tip-Over Switch 2-Prong Polarized Plug, Handle 3 Gray 10 in 7 %in 7%in Dayton 1VNW9 1VNW9 
Mechanical Controls, Overheat Protection, ; i ; 
_ 750W i Remote Control, Tip-Over Switch Handle | 2 Black 11 іп TW in 7 іп Cozy ESH 39WX78 
750W/1500W Mechanical Controls, Overheat Protection Fold Down Handle, Two-Stage Thermostat 2 Gray, White 11 біп 10 in біп Dayton 402М62 402М62 
Mechanical Controls, Overheat Protection ib това Flug, Grose 2 Gray 11 34 іп 634 in 8%in  AirKing 8945 30787 
900W/1500W M r : 
echanical Controls, Overheat Protection, 3-Prong Grounded Plug, ; ; А 1 IA 
Programmable, Tip-Over Switch Onboard Cord Storage 2 Silver 16%ein 12'9win 16 іп  AirKing 8101 160138 
Ө A 3-Prong Grounded Plug, i i i 
1000W/1500W Mechanical Controls, Overheat Protection Back up Thermal Fuse 2 Black 6% in Sin Тіп Dayton 3VU37 3VU37 
Mechanical Controls, Overheat "Cool-Touch" Housing, (2) AAA Batteries, 
1500W Protection, Programmable, Remote 3-Prong Grounded Plug, Automatic 2&Auto Brown 15%cin 10%in 12%in — 12H976 12H976 
— Control, Tip-Over Switch Thermostat, LED Display, Remote Control 
scillating 1 . | 
900W/1500W ШЕГШЕ 2-Prong Polarized Plug 2 Gray — 1094im 8%in 7%іп Dayton 1VNXi — 1VNX1 
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Details on page A1. 


PROTEMP- 


Markel 


Products Company 


AinkKing uuu Ө 


Portable Standard Electric 
Jobsite & Garage Heaters 


Tubular heating element provides high-efficiency heating. Units use fan-forced 
air. Heaters are protected with an internal thermal cutout that shuts off the 


«Hmm» CADETS 


NVITIN 


dl. 


heater if it overheats and can be manually reset when the temperature returns 


1DKX3 svuss 3VU34 to normal. Unit-mounted thermostat included. 
Wattage 5 NEMA Plug Air Temp. Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Voltage Config. Rise Height Width Depth Brand Model No. 
O.GKW/0.9kW/1 5kw —120V АС 5-15P = Ain 11%іп sin AirKing 8900 1DKX3 
i й : 120V AC 5-15P 140 °F 15 іп 11 vin itin Dayton 3VU31 3VU31 
0.75kW/0.9KW/1.5kW 120V АС 5-15P 72°F 15in 11in 12in i28 198-TMC —— 31TR31 
0.95kW/1.5kW 120V AC 5-15P 69 ^F 10in 11 Vin 7in Tpi Corp. — 178-IMC — 31TR32 
ЕТІСТІ 120V AC 5-15P 67 °F 16 in 10 in 9 іп Трі Согр. 188-TASA — 31TR33 
à а 120V AC 5-15P 170*F 16 in 10 in 8 in Dayton 3VU33 3VU33 
T5kW 120V AC 5-15р 749101199 14іп 12 іп 12 іп Pro-Temp РТ-515-120 32МҮ65 
3kW 208/240V AC 16-20: 892101409: 1біп 13 in 14 іп Pro-Temp РТ-53-240  32MY66 
SKW/AKW 208/240V АС 6-30P 85°F T4 in 1üXiin 10%іп Dayton 3VU34 3VU34 
| 208/240V АС. 6-20P 48 ^F win 13%in 11 %in Fostoria HF684-TC 551.95 
3.6kW/A.SKW _ 208/240V AC 6-30P 95 ^F 14 іп 10%in 10%іп Dayton 3VU35 31035 
a2kw/s.exw 208/240V АС. 6-30P 67 ^F 17 іп 13%in iiin Fostoria HF686-TC 55/196 
à i 208/240V AC — 6-30P 105 °F 15%п_ W%in 11 %in Dayton 3VU36 3VU36 
32MY65 4.8 KW 240V AC 6-30P 948*F  111/20in 89оіп 7 ain Cadet EMC4240G — 794CL8 
TT wane «REED» Gma LZ 
— Portable Salamander Electric Jobsite & Garage Heaters 
heot wos P Use fan-forced air to provide clean, odor-free Wall-Mounting Brackets—Convert salamander 


tempered heat, which raises the area's temperature 
by a specified amount. Units heat enclosed spaces. 
Automatic overheat protection prevents damage to 
the unit. Heaters also have an option to be used as a 
fan. Built-in thermostat included. 


heaters for wall- or ceiling-mount with horizontal air 
flow. Bottom of heater must be at least 6 ft. from the 
floor. 


Field-Installed Cable Kits—Leads are terminated 
with #10 ring terminals. Cord grip (connector) is 


20HN58 | included. 
Wattage NEMA Plug AirTemp. Overall Overall Overall Mfr. Item 
Heat Output Voltage Phase Config. Rise Height Width Depth Brand Model No. 
eaters 
6kW 208/240V AC 1 14-30P 100 °F 17 in 12 in 20in Heat Wagon P600 52JP79 
9kW 208/240V AC 1 14-50P 100 °F 18 in 12 in 23in Heat Wagon P900 52JP80 
240V AC 1 14-50P 35 *F 39in 23!4in 21*:in Fostoria FES-0924-1C 20НМ58 
240V AC 1 14-50P 39 *F 39in 23 іп 21%в6іп Fostoria FES-1024-1CA  3LY28 
10kW 240V AC 1 Hardwired 35° to 88°F 40 in 30 in 24 in Qmark X MEDH1021CKA —49EL86 
240V AC 1  Hardwired 90 *F 38 Yin 2834in 21Y2in Dayton 1АКТ5 1RKTS 
208/240V AC 1 Hardwired 100 °F 20 in 14 in 30 in HeatWagon Р1800-1 БРҒХ2 
12kW/18kW 208/240/ АС 3 Hardwired 70*F 20 in 14 іп 30in HeatWagon Р18000 52JP81 
208/240V АС 3 Hardwired 100 °F 20 in 14 in 30in HeatWagon Р1800-3 SPFX3 
49EL86 208V AC 3 Hardwired 35° to 88°F  40in 30 in 24 in Qmark MEDH1583A 49Е187 
208V AC 3 Hardwired 59 °F 39in 23 Vin 21%6in Fostoria FES-1520-3A 30073 
208V AC 3 Hardwired 1162: 38 іп 28%in 21 %in Dayton 1RKT9 1RKT9 
240V AC 1  Hardwired 57 °F 38 “іп 28іп 21 %sin Dayton 1RKT3 1ВКТЗ 
240V AC 1  Hardwired 59 °F 39in 23 іп 23 віп Fostoria FES-1524-1A 31/27 
15kW 240V AC 1  Hardwired 59° to 141°F 40 in 30 in 24 in Qmark MEDH1521A 1496188 
240V AC 3  Hardwired 59 °F іп 23 Yin 21%6in Fostoria FES-1524-3E 3Е216 
240V AC 3 Hardwired 59° їо 141°F 40 in 30 in 24 in Qmark ^ MEDH1523A  49EL89 
240V AC 3 Hardwired li6?F 38 іп 28%in 21 %in Dayton 1RKT2 1RKT2 
480V AC 3 Hardwired 45 ?F 39 in 27 in 21in Fostoria  P15-FES-3E 7860Х4 
480V AC 3 Hardwired 46 °F 38 біп 25іп 26%in Dayton 784JH9 784JH9 
480V AC 3  Hardwired 70° їо 172°F 40 in 30 in 24 in Qmark _ MEDH1543A  49EL90 
16kW/32kW/40kW 440/480V AC З Hardwired 100 °F 25 in 20 in 46 in Heat Wagon P4000 SPFX4 
24kW/48kW/60kW 440/480V AC 3 Hardwired  100°Р 25 in 20 in 46in Heat Wagon P6000 5PFX5 
480V AC 3 Hardwired 83 °F 39 in 27 in 23 in Fostoria Р30-ҒЕ5-ЗА  786DX5 
1RKT2 30kW 480V AC 3 Hardwired 160?F 38%in 28 Жіп 22іп Dayton 1RKU2 1RKU2 
600V AC 3 Hardwired 35° їо 89°F 38 “іп  44in 25%in (так SDH3093 2HDA3 
45kW 480V AC 3  Hardwired 64°F 39in 23 Yin 45%in Fostoria ^ FES-4548-3 5JNK8 
48kW 600V AC 3 Hardwired 59° їо 142°F 38 “іп  44in 25 %in (так DH4893 2HDAS 
| Мах. 60kW 480V AC 3 Hardwired 74*F 39%in 23in 45 іп  Fostoria  FES-6048-3 55/173 
i — | Max. Sq. Ft.* | Ceiling Height Mfr. Item 
Sizing Chart Description For Use With Brand Model Мо. 
9to 10KW | 750 up to 100( Accessories 
|. 15 kW 11000 ир їо 1500|) 1 Dayton Electric Salamander Heaters: 1 RKT2C, 1ВКТЗС, Dayton 4RKU1 1RKU1 
30kW |1500 upto 2000) 1 Wall Mounting Bracket 1ВКТ4С, 1ВКТ5С, 1ВКТ9С, 1RKU2C y 
45 kW | 2000 up to 2400 Fostoria, FES-09, FES-10, FES-15 & FES-30 Model Salamander Heaters Fostoria WMK-FES 3WB11 
60 kW |2400 up to 3600 | Field Installed Cable Kit, 4/3 SO Mfr. No. FES-1524-1A, YES-1524-1A Fostoria 504/3 3LY29 


Field Installed Cable Kit, 6/4 SO 3E216, 3007. 


|* Based on using one single unit. | i i 
Field Installed Cable Kit, 12/4 SO 
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Mfr. No. FES-1548-3E, YES-1548-3E, FES-1560-3A, YES-1560-3A 
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Fostoria SO 6/4 31Ү30 
Fostoria SO 12/4 3LY32 


ALEGRO «а G 
Portable Electric 
Ducted & Tent Heaters 


Used for heating tents and other confined work 


3, A9EL87, 49EL89, 5Е168 


OMNITEC 


DESIGN, INC. 


49K236 areas. 49K236 is variable-speed. 

Heating Wattage NEMA Plug Air Overall Overall Overall Mfr. Item 

Capacit Output Voltage Config. Flow Height Width Depth Brand Model No. 
For Use With Work Tents 
5,115 BtuH 1,5001 120V AC 5-15Р 115 сіт 12 in 8in 12 in Allegro 9401-50 3NPV5 
For Use With SVH-3 Ducting 
23,900 BtuH — 3,500 W 240V AC L6-30P 1,000сіт 16іп 15 біп 27 іп AirSystems International SVF-7KW-8 — 2ELP2 
For Use With Structural Drying, Sanitizing, and Emergency Heating 

3NPV5 37,000 BtuH 11kW 200/240V AC Requires Cord — 475 cfm 18 in 1iin  30in Omnitec Design Inc. OVH230 19К236 

37,000 BtuH 11kW 200/240V AC Requires Cord — 475 cfm 18 in 11 in 30 in Omnitec Design Inc. OVH230RT 49К237 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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45EM35 


Portable Infrared 
Radiant Electric 
Jobsite & 
Garage Heaters 


Efficiently and quietly warm people and objects without 


having to bring up the ambient air temperature. Provide 786DYO 
spot heating to enclosed and semiprotected areas. Also 
used to cure a variety of finishes with a lower chance of 
blistering or overheating than other types of heaters. 
Note: Not for use in hazardous or chemical-laden atmospheres, 
or unprotected wet locations. Heaters should be used outdoors 
temporarily only. 
Multiple heaters may be required to achieve required watts for 5JNK7 
desired coverage. 
Non-Protected | Semi-Protected 
Heated Area (sq. ft.) Heated Area (sq. ft.) 
Below | Above | Below | Above 
ШЫН | бнз | КЫР ЕЕЕ 
[| ШЫ | | ш [ш dq ЫЫ _ 
[ШЕШЕТШ ШЕЕ; БЕЛСЕН ШЕ: ПЫШ p mE 
4300 | 8 | 100 | 120 | 150 
9500 | 192 225 270 | 375 
NEMA 
Wattage Plug Beam Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Voltage Phase Config. Pattern Height Width Length Model No. 
Stationary, Flat Panel Emitter 
1450W . 120V AC 1 5-15P 60°13 Yin 11 ^in — __FSP-1412-1C 45EM35 
3150W 480/ AC 1 Hardwired 60? 13%in 11 Фіп — FSP-3148-1 45EM37 
Wheeled, Flat Panel Emitter, Includes Steel Cart 
3150W — 240V АС 1  Hardwired 60° 45 еіп 11 іп 12%in H31-FSP-1 7860Х6 
4300W 240/ АС 1or3 Hardwired 60° 17in 19 іп — FSP-4324-3 45EM38 
4300W 480/ АС 1or3 Hardwired 60° 17іп  1976in — FSP-4348-3 45EM39 
9500W 480/ АС 1or3 Hardwired 60° i9in  1976in — FSP-9548-3 45EM41 
9550W 240/ АС 1,3 Hardwired 60° 53%in 19%in 16 Йіп H95-FSP-3 786DY0 
Wheeled, Quartz Lamp, Includes Casters and Hinged Panels to Direct Infrared Heat 
4800W — 240VAC 1or3 Hardwired — 30in 44%іп  — HP-5-QT — 3HML1 
6400W — 240/ АС ТогЗ Hardwired — 30in 66 %in = HP-6-QT — 3HML2 
11,200W 240/ АС 1or3 Hardwired — 30in 66%in  — НР-11-07Т 3HML3 
Wheeled, Quartz Tube, Includes Adjustable Stand 
1500W 120/ А6 — 1 5-15P 60%  72in 53 in — PCH-48C — 5JNK7 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Cart 
For Use With Mfr. No. FSP-43 and FSP-95 Infrared Portable Heaters FHK-1 4E527 
Field Installed Cable Kits - 25 ft, 600V AC Rated, Include Cable Grip, Wire Sleeves 
8/4 SO, For Use With Mfr. No. FSP-9520-3 S0 8/4 3LY31 
14/3 SO, For Use With Mfr. No. FSP-3120-1, FSP-3124- 
1, FSP-4324-3, FSP-4327-1, FSP-9557-3 50143 aLYa4 
14/4 SO, For Use With Mfr. No. FSP-4320-3, FSP-4324-3, SO14/A BLY35 
FSP-4348-3, FSP-4357-3, FSP-9548-3, FSP-9557-3-3 
Mfr. Item 
Description Voltage Model No. 
Safety Switches for Flat Panel Emitter Heaters 
Disconnect Switch, For Use With All FSA/FSS & FSP Models 600/ AC DC-SK-1 2KDC8 
ip Over Switch, For Use With FSP 43/95KW Models — TO-SK-1 2KDC9 


CADET® 


INVITING WARMTH 


Ex 


Kickspace Electric Heaters 


» Black grille color 

Recess in under-cabinet spaces and provide supplemental heat where space 
is limited, such as kitchens, bathrooms, and checkout counters. They wire into 
an opening at the base of a cabinet. Can be controlled with a required surface- 
mount thermostat or a wall thermostat (sold separately). 


2YV10 


Wattage Rough-In Rough-In Rough-In Mfr. Item 
" Output Voltage Width Height Depth Brand Model No. 
leaters 
750W/1000W208/240V AC 14 1^ in 3 іп 8 in Cadet UC102B — 31LK47 
750W/1500W 120VAC 14 %in 3 Vin 8 іп Dayton 2YV10 2YV10 
1000W 120VAC 14% in 3 іп 8 іп Cadet UC101B — 31LK48 
Mfr. Item 
Description For Use With Brand Model Мо. 
Mechanical Thermostats 
120/240V AC, 45° to 85°F, Single Pole 2YV10 Dayton 2YV12 2YV12 


120/208/240V AC, 40° to 85°F, Single Pole Mfr. No. UC101B, UC102B — Cadet 
120/208/240V AC, 40° to 85°F, Double Pole Mfr. No. UC101B, 001028 — Cadet 


UCTIB 31LK49 
UCT2B 311К50 
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14C436 


14C455 


Under-Floor Electric Heating Systems 


Provide concentrated warmth at ground level. Systems consist of mats with 
built-in heating coils that are positioned between the subfloor and finished 
floor. Easy to install and used in renovations or new construction. Compatible 
with most subfloors. Remote-mounted thermostat required (sold separately). 


For Ceramic Tile, Marble, Porcelain, Stone, Carpet, Vinyl Tile—Can 
be installed under carpet, vinyl, laminate, and glued-down floors with self- 
leveling cement. Include factory-attached 10-ft. lead wire. 


For Laminate, Wood—Suitable for floating and glue-down laminate, wood, 
and engineered wood floors; no cement required. Include 20-ft. lead wire. 


Overall Overall Heating Mfr. Item 
Length Width Area Voltage Model No. 
For Carpet, Ceramic Tile, Marble, Porcelain, Stone, Vinyl Tile 
5 18 in 7.5 Sq 120V AC WW5-120 146436 
7 18 in 10.5 sq 120V AC WW7-120 146437 
10 18 in 15 sq 120V AC WW10-120 146438 
10 18 in 15 sq 240V AC WW10-240 146446 
14 18 in 21 sq 240V AC WW14-240 146447 
15 18 in 22.550 120\/ АС WW15-120 146439 
20 18 in 30 sq 120V AC WW20-120 146440 
20 18 in 30 sq 240V AC WW20-240 146448 
30 18 in 45 sq 120V AC WW30-120 146441 
30 18 in 45 sq 240V AC WW30-240 146449 
40 18 in 60 sq 120V AC WWA40-120 140442 
40 18 in 60 sq 240V AC WW40-240 146450 
50 18 in 75 sq 120V AC WW50-120 140443 
60 18 in 90 sq 120V AC WW60-120 — 14C444 
60 18 in 90 sq 240V AC WW60-240 146451 
80 18 in 120 sq 240V AC WW80-240 146452 
100 ft 18 in 150 sq 240V AC WW100-240 146453 
120 ft 18 in 180 sq 240V AC WW120-240 146454 
For Laminate, Wood 
18 in 7.5 Sq 120V AC 1505-120 140455 
5 36 in 15 sq 120V AC 3005-120 146457 
5 36 in 15 sq 240V AC 3005-240 140461 
10 18 in 15 sq 120V AC 1510-120 146456 
10 18 іп 15 sqft 240V AC 1510-240 140459 
10 36 in 30 sq ft 120V AC 3010-120 146458 
10 36 in 30 sq ft 240V AC 3010-240 140462 
20 ft 18in 30 sq ft 240V AC 1520-240 14С460 
20 fi 36 in 60 sq ft 240V AC 3020-240 146463 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories 
Electric Floor Heater Thermostat, 120V AC, Includes Floor Sensor MTC-2991 — 14C467 
Electric Floor Heater Thermostat, 240V AC, Includes Floor Sensor MTC-1991 140468 
InstAlarm Monitor, Includes 9V Battery, Instructions, Screw Driver — INSTALRM 140470 
TT Deluxe Install Kit, % in Plastic Trowel, InstAlarm IK-TAMK — 146471 
Monitor, Multimeter, Ultra Light Kneepads 
Plastic Trowel, % in Square Notch TRWL3838 200651 
Heavy Duty Plastic Trowel, 7 in X іп Notch TRWL3812  20U652 
14C471 
D Thermosft 
Accessories For Electric 
Floor Heaters 
Mfr. Item 
БЕД " m Description Model No. 
nstAlarm Monitor, Includes attery, 
Instructions, Screw Driver INSTALRM 146470 
TT Deluxe Install Kit, % in Plastic Trowel, InstAlarm _ 
Monitor, Multimeter, Ultra Light Kneepads ІК-ТАМК 146471 
Plastic Trowel, % in Square Notch TRWL3838 20UG51 
Heavy Duty Plastic Trowel, 7 in X % in Notch TRWL3812 20UG52 
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Residential 2 e 5 
31LK63 Commercial 
Conventional Top Commercial Receptacle 
783RL9 Slope Top 3UG89 
3UHO8 
CADET® 
i Wattage Housing Overall Overall Overall Mounting Mfr. Item 
Dayton Output Voltage Color Length Height Depth Type Brand Model No. 
Residential Grade, Conventional Top 
" 150W/563W 208/240V AC White 36 in 6 9 in 2 біп Wa Cade 3F750W — 31LK58 
MARK 262W/350W 208/240V AC White 24 in 6 3A in 2 Y^ in Wa Cade 2F350W  31LK56 
Mie ierit 375W/500W 208/240V AC White 30 in 6 3A in 2 Y^ in Wa Cade 2F500W — 31LK57 
" 376W/500W 208/240V АС White 30 in 6 3^ in 2 іп Floor Dayton 3UG82 30682 
Standard Electric 500W _ 120VAC іе — 30in бип  2%in Floor Dayton 30076: 30676 
500W 120V AC White 30 in 634 in 2^ in Wa Cade 2F500-1W — 31LK63 
Baseboard Heaters 564W/750W 208/240V AC White 36 in 6 %in 2%in Floor Dayton 3UG83 30083 
750W 120V AC White 36 in 6534 in 2 іп Floor Dayton 30677 30677 
А 750W/1000W 208/240 AC White 48 in 6 9A in 2 1^ in Wa Cade 4F1000W 311К59 
» Overheat protection 752W/1000W 208/240V AC White 48 in 6%п  2%in Floor Dayton 3UG84 30684 
i i 937W/1250W 208/240V АС White 60 in 6 3A in 2 Y^ in Wa Cade 5F1250W 311К60 
Work by convection and have a healing element 940W/1250W 208/240V AC — White 60 in 6 34 in 2 іп Floor Dayton 3UG85 30685 
encased in a metal sheath surrounded by aluminum 1000W 120V АС White 48 in буп 2 іп Floor Dayton 30078 30678 
i 1000W 120V Al White 48 in 6 3A in 2 біп Wa adet — 4F1000-1W 311К64 
fins to transfer heat. Install along baseboards to 1125W/1500W 208/240V AC White 72 іп 634 in 2 1^in Wa Cade 6F1500W — 31LK61 
warm rooms and small spaces in buildings such as ТІ284/7 5004 208/240V AC White 7 іп 6% in 27 іп Floor Da ‘on 30886 300988 
i i j i i 5 hite in 4 in 7% in oor ayton 067 7! 
multifamily housing or offices. Thermostat required 1500W — -120VAC — White 72in — 634i  2%in Floor Dayton 31080: 30080 
(sold separately). 1500W 120V AC White 72 in 6 34 in 2 Y^ in Wa Cadet — 6F1500-1W 311К65 
. . : | 1500W/2000W 208/240V АС White 96 in 6 3A in 2 in Wa Cade 8F2000W — 31LK62 
Residential Grade, Conventional Top—Multiple 1504W/2000W 208/240V AC — White 96 in 6 3 in 2% in Floor Dayton 20087 30687 
ИЛА 1800W/2500W 208/240V АС White 96 in 6 9A in 2 76 in Floor Dayton 4TM76 4ТМ76 
knockouts at each end. Includes wiring pigtails. Commercial Grade, Conventional Top i 
А " 750 W 208 V AC White 3ft 8%in — 2 ein Floor Qmark —QMKC2503W 783RL9 
Commercial Grade, Conventional Top—reature 1000W — 208VAC White 48 in 6%п — 276in Floor Dayton 3KB39 3KB39 
multiple knockouts at each end, wiring pigtails, and Commercial Grade, Slope Top 
тиде. : : g pigtails, i 375W/500W 208/240V AC Beige 28 in 10 in 3 in Floor Qmark 3UH08 ЗИН08 
installation mounting guides. 3KB39 adds built-in 750W/1000W 208/240V AC — Beige 48 in 10 in ЕЛІ Floor Qmark 30H10 3UH10 
cable clamps. 1125W/1500W 208/240V AC Beige 72 in 10 in 3 in Floor Qmark 3UH11 3UH11 
1500W/2000W 208/240V АС Beige 96 in 10 in 3 in Floor Qmark 3UH12 ЗИН12 
Commercial Grade, Slope Тор—45° slope-top 1875W/2500W 208/240V AC Beige 120 in 10 in 3A in Floor Qmark 3UH13 3UHi3 
j Item 
discourages use of heater asa shelf or step. Mount негі Voltage Color For Use With Brand Ne 
directly to the floor. Carpeting can be brought up to Accessories 
n Receptacle, Duplex 120V AC White Residential Baseboard Heaters Dayton 3UG89 
the front of the unit. Inside Corner Section — White Residential Baseboard Heaters Dayton 30688 
Dayton 
Oil-Filled Electric Baseboard Heaters 
қан се = White housing 
-n = Floor mount 
ы. — = Overheat protection Wattage Overall Overall Overall Item 
НЕ i inimi utput Voltage Length Height Depth No. 
— m" Oil “filled heating element minimizes temperature 375W/500W 208/240 AC 28 in 8%п 3n — 30630 
—— m swings and provides residual heat even after 500W 120V AC 28in 8 % in 3in ЗЕМ28 
| — m А А ; 562W/750W  208/240V АС 34in 8%in Зіп 3UG31 
үт з the unit is shut off. Units use convection heating. 750W 120V AC 34n 8%n in BEM Z9 
3UG30 Install along baseboards to warm rooms and [90W/1000W 208/240V AC 46п 8%п Зп 30627 
small spaces in buildings such as multifamily 2380125007 309 DIAC 8m вип Sin ЗЕМА 
housing or offices. Hardwired and require a ther- 1125W/1500W 208/240V АС 70in 8 іп Зіл 30028 
i 1250W 120V AC 58in 8%in Зіл ЗЕМА2 
mostat to control heat settings, see 3UG32 (sold 1500W 150V AC Soin 836i 3in ЗЕМАЗ 
separately). 1500W/2000W 208/240V AC 94in 8%in  3in 30029 
Daytonp* 
CADETÓN @млвк 
. Thermostats for Electric Baseboard Heaters 
Q Control the temperature of standard and oil-filled electric baseboard heaters. 
а ) Thermostat 
Control No. of Mfr. Item 
Range Voltage Poles For Use With Brand Model No. 
Unit Mount 
бә 120/208/240\/ АС 1 Baseboard Heaters Cadet BIFIW 31LK66 
298 + 40° to 85°F 120/208/240V AC 2 Baseboard Heaters Cadet BTF2W 31LK67 
| ы 120/208/240V AC 2 Hydronic Baseboard Heaters Cadet EBKNW 31LK40 
31LK66 | 4 120/208/240/277V AC 1 Residential Baseboard Heaters — Dayton 3UG90 3UG90 
| 120/208/240/277V AC 2 Hydronic Baseboard Heaters Dayton 3UG32 3UG32 
3UG32 40° to 100°F 120/208/240/277У AC 2 Residential Baseboard Heaters Dayton 3UG91 3UG91 
120/277V AC 1 2500 Series Baseboard Heater Qmark TA1AW 19RA18 
120/277V AC 2 2500 Series Baseboard Heater Qmark TA2AW 19RA10 
60° to 120*F 120/208/240V AC 2 Slope Top Baseboard Heaters Qmark 3UH14 3UH14 
19RA10 Wall Mount 
50° їо 80°F 120/208/240/277/ AC 1 Baseboard Heaters Dayton 3UH07 3UH07 
55° to 85°F  120/208/240/277V AC 2 Baseboard Heaters Dayton 3UF74 3UF74 
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CADETS: БЕД 


NVITING WARMTH 


Compact Recessed Electric Wall Heaters 


= Overheat protection Heat areas with limited installation or mounting space, like restrooms, bedrooms, hallways, 
= Mechanical controls ог offices. Built-in thermostat. Find more wall heaters on Grainger.com. 


Wattage Grille RoughIn Rough-In Rough-In Mfr. Item 
Output Voltage Phase Color Height Width Depth Brand Model No. 


Heaters 
Recessed Mountin 31LK51 


750W/1,000 208/240V AC 1 White 10 зіп 8 in 4in Cadet CSCIO2ZTW — 31LK51 
120/240V AC 1 White 10 “іп 8 in 4in Cadet CBC103TW — 31LK41 
1,000W 120V AC 1 White 10 зіп 8 in 4in Cadet CSCIOITW 311К54 
120V AC 1 White 11 Win 9in 3% in Dayton 3ENC7 3ENC7 
1,000W/1,500W/1,600W 120/208/240V AC  1or3 White 10 зіп 8 in 4in Cadet CECT63TW — 31LK42 
1,125W/1,500W 208/240V AC 1 White 10 іп 8 in 4in Cadet CSC152TW 311К52 
1,500W/2,000W 208/240V AC 1 White 10 іп 8 in 4in Cadet CSC202TW 311К53 
f : 240/277V AC 1 White 11 in 9 іп 3% in Dayton ЗЕМС9 ЗЕМС9 
2,000W 208V AC 1 White 11 іп 9 Yi in 334 in Dayton ЗЕМС8 ЗЕМС8 
Surface and Recessed Mountin 
750W/1,000W 208/240V AC 1 Gray 1256 in 9 Yie in 2701 Dayton 57К66 57К66 
750W/1,500W 120V AC 1 White 11 in gin 3% in Dayton 2HAD6 2HAD6 
1.000W 120V AC 1 Bronze {1 in 9 A6 in 3% in Dayton 2HAC4 2HAC4 
B 120V AC 1 Gray 12 ^in 9 in 2 іп Dayton 5ZK64 57К64 
1,000W/2,000W 208V AC 1 White 11in 9 %e in 335^ in Dayton 2HAD1 2HAD1 
1,000W/2000W,  208/240V AC 1 White — 114in 901 39i INN 
750W/1,500W д in in ^ in Dayton 3WU90 3WU90 
1,125W/1,500W 240/277V AC 1 White 11 in 9 віп 3% in Dayton 2НАС9 2НАС9 
1.500W 120V AC 1 Bronze 11 йіп 9 іп 3 іп Пауіоп 2НАС5 2НАС5 
i 120V AC 1 White 12 V» in 9 iin 2V in Dayton 5ZK68 57К68 ( 
208/240V AC 1 Bronze 11 іп 9 Mis in 334 in Dayton 2HAC7 2HAC7 
1,500W/2,000W 208/240V AC 1 White 12% in 9%ein 215 in Dayton 5ZK70 5ZK70 
240/277V AC 1 Bronze 11 in 9 iin 3% in Dayton 2HAC8 2HAC8 
1,800W 120V AC 1 Bronze Tiin 9 Yie in 394 in Dayton 2HAC6 2HAC6 
Item 
Item For Use With Brand No. 
Accessories 
Dayton 2HAD2 
2HACA, 2HAC5, 2HAC6, 2HAC7, 2HAC8, 2HAC9, 2HAD1 Dayton 2HAD3 
Mounting Frame Dayton 2HAD4 
ЗЕМСТ, 3ENC8, 3ENC9 Dayton 4KA69 
57К64, 52К66, 57K68, 5ZK70 Dayton 5ZK72 
Retrofit Kit 447V30, 447V31, 447V32 Dayton 470M93 5ZK68 


ШАШ бмлвк BROAN 
Large Recessed Electric Wall Heaters 


= Overheat protection — Fan-forced heaters for areas like offices, reception rooms, family rooms, and other residential 
= Mechanical controls and small commercial spaces. Built-in thermostat. Find more wall heaters on Grainger.com. 


Wattage Grille Rough-In Rough-In Rough-In Mfr. Item 
Output Voltage Phase Color Height Width Depth Brand Model No. 
Tamper-Resistant Unit-Mounted Thermostat 
Recessed Mounting 
1,500W/3,000W 277V AC 1 Bronze 18 # іп 14 4 іп 3%in Dayton 3END5 3END5 
Surface and Recessed Mounting 
1,500W 120V AC 1 Bronze 18 іп 1436 in 3 Жіп Dayton 2HAD9 2HAD9 
208/240V AC 1 Bronze 18 іп 14 41іп 3% in Qmark AWH4404F 390908 3END5 
208/240V AC 1 Bronze 18 іп 14 Ain 3 іп Dayton 5E184 5E184 
208/240V m 1 White 18 А in 14 А in 3 № in Qmark — AWHA404FNW 39К907 
208/240V А 1 White 18 Yin 14 Ain 3 76 in Dayton 5Е185 5Е185 
1,500W/3,000W, 2,000W/4,000W —240/277V АС — 1 Bronze 18 Ип — 14Yiin 375 in mark AWFia407F — 39K806 
240/277V AC 1 Bronze 18 in 1436 in 3 іп Dayton 5E186 5E186 
240/277V AC 1 White — 18 іп 14 V4 in 3% in Qmark — AWHA4407FNW 39К909 
240/277V AC 1 White 18 Жіп 14 й іп 3 Жіп Dayton 5E187 5E187 
1,800W 120V AC 1 Bronze 18 Жіп 14 96 in 3 іп Dayton 2HAE1 2HAE1 
208V AC 1 Bronze 18 іп 14 4 іп 3 іп Qmark AWH4408F 39К905 
208V AC 1 Bronze 18 in 14 in 3 біп Dayton 5E182 5E182 
2.000W/4,000W. 208V AC 1 White 18 Жіп 14 in 37 in Qmark — AWH4408FNW 39К904 
' | 208V AC 1 White — 18^ in 14% in 3 % in Dayton 5Е183 5E183 
208V AC 3 Bronze 18 іп 14% in 3 іп Пауіоп 3END6 3END6 
277V AC 1 Bronze 18 ^in 14 in 3 % in Dayton 3END8 3END8 
3,600W/4,800W 208/240V AC 1 Bronze 18 іп 14 й іп 3 Жіп Dayton 3END7 3END7 
4.800// 208V AC 1 Bronze 18 “in 14 74 іп 3 76 in Dayton 3END9 3END9 
i 208V AC 3 Bronze — 18 in 14% іп 3 іп Dayton 3ENE1 ЗЕМЕ 


Unit-Mounted Thermostat 
Recessed Mounting 


1,000W/2,000W, 750W/1,500W _ 208/240V AC 1 White 18 in 14 іп 3% in Broan 192 5EFP9 
1,125W/2,250W, 1,500W/3,000W 208/240/ AC 1 White 18 in 14 4 іп 3% in Broan 194 БЕРВ0 БЕЕР9 
1,500W/2,000W 208/240V AC 1 White 18 Жіп 14% in 3 іп Dayton 3END2 3END2 
1,500W/3,000W, 2,000W/4,000W 208/240/ AC 1 White 20 in 16 Жіп 4% in Broan 198 SEFR1 
2,000W/4,000W 208V AC 1 White 18 Жіп 14 Ўв in 3 Жіп Dayton 3END1 3END1 ; зыр 
3,600W/4,800W 208/240V AC 1 White 18 YA in 14 Vie in 3% in Dayton 3UF62 3UF62 | 
Surface and Recessed Mounting 
1.500W 120V AC 1 White — 18 іп 14% in 3% in Dayton 2HAD7 2HAD7 
y 120V AC 1 White 18 Жіп 14 % in 3 Жіп Dayton 2HAD5 2HAD5 
240V AC 1 White — 18 “in 14% in 3 Жіп Dayton 3UG55 3U655 
1,500W/3,000W 277V AC 1 White 18 Жіп 14% in 3 іп Dayton 3UF59 3UF59 
277V AC 1 White — 18 іп 14 Vie in 3% in Qmark CWH3307F 39К916 
208/240V AC 1 White 18 Жіп 14 % in 3 Жіп Dayton 3UF60 30Ғ60 
1,500W/3,000W, 2,000///4,000// 208/240V AC 1 White 18 Жіп 14% in 3 іп Dayton 3UG56 3UG56 
240/277V AC 1 White 18 Жіп 14% in 3 іп Dayton 3UF61 3UF61 4 
1,800W 120V AC 1 White — 18 Ain 14% in 3% in Dayton 2HAD8 2HAD8 
1,800W/3,600W, 2,400W/4,800W 208/240/ AC 1 White 18 Жіп 14 96 in 3 Фіп Dayton 3UG57 3UG57 
3,000W/4,000W 208/240V AC 1 White — 18 іп 14 Vie in 3 7$ in Qmark CWH3404F 39К912 
' Ы 240/277V AC 1 White 18 Жіп 14 Ve in 3 іп Qmark CWH3407F 39К914 
208/240V AC 1 White — 18 iin 14 Vie in 3%in Qmark CWH3504F  39K913 
3,600W/4,800W 240/277V AC 1 White 18 Жіп 14 % in 3 Жіп Dayton 3UF63 3UF63 
240/277VAC 1 White 18%in 149віп 3 іп Qmark CWH3507F 39К915 39K913 
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к 
“ Wattage Rough-In Rough-In Rough-In Mfr. Item 


Output Voltage Grille Color Height Width Depth — Brand Model No. 


Large Programmable recessed mounting 


200W/1,500W 120/ АС Gray, White 17 % in 12in 3%in  Qmark НТ150255  6PPC8 


6PPC8 


Recessed Electric 250W/2,000W 240/ AC Gray White 17%in —12in — 334in  Qmark НТ202455  6PPC7 
м LOW е 208V AC Gray 18 Йіп 14%іп 3 іп Dayton 4000660 1400С60 
urface and Recessed Mountin 
Wall Heaters 900WA1,800W. —120V AC ray 18%ein 14%in 3%in Отак SSARÍ802AL 20HZ95 
= Overheat protection = Touchscreen : 120VAC White 18 %ein 14%sin 3%in Отак SSAR1802 29HZ87 
А : 208VAC White 18%cin 14%in 3%п Qmark 55Н04008 13R108 
= Tamper-resistant interface 1,800W/4,000W 240V AC White 18%cin 14 %in 3%in Отак SSHO4004 138109 
i 61 Ai fi 
n е 5/2-day programmable thermostat allows. SIVAC Guy vem ИН 37k Omark SSARABOBAL анлар 
" users to schedule or hold temperature. Units 208VAC White 18 Яеіп 14Yiin  376in Отак SSAR4808 20Н284 
E use fan-forced air to heat residential and 1800W/4,800w-540 AG Gray  187ein 14 Яп 376m  Qmark SSARSEDAAL 224793 
— | | 4an1os light commercial spaces. Included remote ZTA Gray Te Hein ny in тап Eu E UM 
1257 ite Ms in 4 in 5 in тап 
4 - control allows users to make temperature 4000W 240V AC White 18%in 14%in 3%in Dayton 400058 400С58 
adjustments from anywhere in the room. ' 277VAC Gray 18ain 14%іп 3%in Dayton 400659 400659 
Қ Wattage Rough-In Rough-In Rough-In Mfr. Item 
@Markel Output Voltage Phase Height Width Depth Model No. 
а Heaters 
1 23/віп 14%in 4%in  F3454SD-GB 52YX35 
Large Recessed Electric Wall сташ ZU EE P 
H 4,000W ^e in 4 in 4 in 5450- 
Heaters with Occupancy Sensor 240V x 3 ian 14 Min 4/4 KMBSDGB 52VX39 
i н 27N AC 1  23Vein 14%in 4 ¥%4in  G34549D-GB 52YX37 
= Overheat protection = Tamper-resistant 208VAC —1 23 Vein 14 Yin 4Йіп 45550-68 52ҮХ40 
» Programmable » Bronze grille color 5000 i1— Bn Mn a Yom Hoos- GB БУХА 
E А 16 А A E 
Occupancy sensor turns up the thermostat to the desired AVAC 2 уар 14 Yin yin К345550-68 S2YXA3 
temperature when it detects movement. If no movement 277ҮАС 1  ?3Yein Ип 4 %in аы = 
is detected, it will set the thermostat back to a preset level Item For Use With Model No. 
zi Accessory 
rae to save energy costs. These fan forced heaters are used Mounting F2455SD-GB_ G3454SD-GB, 6345550-ОВ, H34548D- 
in residential and small commercial spaces. Units can be Frame g GB, H3455SD-GB, J3454SD-GB, J3455SD-GB, 3450EX34 52YX45 
- " K3454SD-GB, K3455SD-GB, Mfr. No F3454SD-GB 
recess- or surface-mounted. 
aa Dayton} Mir. Item 
@Markel Item For Use With Color Brand Model No. 
Mounting Bracket 497794 Bronze Markel Products А5105 521W94 
BRGAN Gmarx 9 52АТ70 Bronze Markel Products A5120 52АТ82 
А 2HADS, 2HADS, 3UF59, 3UF60, 3UF61, : 
Mounting Brackets 3UF62, 3UF63, 3UG55, 3UG56 White | Dayton SUF66  3UF66 
& Frames for Large Mounting Frame 2HADS, 2НДЕТ, 5E182, 5E184, 5Е186 Bronze Dayton 5E188  5E188 
а 3UF59 to 3UF63 White Dayton 3UF64 3UF64 
Recessed Electric 3UF59 to 3UF63 White Dayton 3UF65  3UF65 
W ii H t 5E183, 5E185, 5E187 White Dayton 5E189  5E189 
Mfr. No. SSHO4008 White Отаг HTWHSM  18F256 
a ea ers Mounting Kit i 
Mfr. No. Broan Models 192, 194 and 198 White Broan 85 5EFR8 
i iti i i and Brackets i 
Find additional accessories on Grainger.com. Security Front Cover 3UF59, 3UF60, 3UF61, 3UF62, 3UF63,3UG55,3UG56,3UG57 White Dayton 30658 30058 
y — — Semi-Recessed 39K912, 39K913, 39K914, 39K915, 39K916 White Отан CWH3S1 39918 
i Frame 
39K912, 39K913, 39K914, 39K915, 39K916 White Отаң CWH3S2 39К919 
T9PN70, 19PN78, 19PN79, 19PN80, 19PN86, 19PP13, 19РР51, 
19PP61, 2HAD9, 2HAE1, 39K904, 39K905, 39K906, 39K907, — Bronze Qmarl AWHSM 390910 
39K908, 39K909, 3END5, 3END6, 3END7, 3END8, 3END9, 3ENE1 
Surtere Mourtin 39K904, 39K907, 39K909 White Отай AWHSMNW  39K911 
Frans 0 39K912, 39K913, 390914, 390915, 39К916 White Qmarl CWH3SM 39К917 
HF3315T2RPW, HF3316T2RPW, Mfr. No. E3313TRPW. White Markel Products 3310EX33WR 31TR50 
HT1502SS, Mfr. No. НТ202455 Black Qmarl SMHTSSBL 18F259 
5E188 3UF66 НТ150255, Mfr. No. НТ202455 White Qmarl SMHTSSNW 18Ғ260 
Mfr. No. E3323TD-RP To G3327TD-RP Brown Markel Products 3320EX33  31TR58 
Wattage Grille Rough-InRough-InRough-In Grille Grille Grille Mfr. Item 
: Output Voltage Color Height Width Depth Height Width Depth Brand Model No. 
leaters 
Recessed Mountin Е Е 
500W/750W/1,000W 208/240V AC White 734in 104i 334i 9 Ain 12m “in Broan 108 БЕҒН4 
329W/6 SW] 1 20011, 208/240V AC White біп 12%in 4in 7%in 14in in Cadet RMC162W 31LK55 


700W/900W/1,600W 
750W/1,125W/1,500W 120/208/240V AC White 7%in 10 иіп 3%in 9 іп 14 йіп іп Broan 120 SEFR2 
1,000W/500W/750W/1,000W 120/208/240/ AC White 7%in 10%in 3%in 9 ^in 12in ein Broan 170 SEFP6 
1,000W/2,000W, 750W/1,500W 208/240/ AC White 18in 14%in 3%in 94in 12in ein Broan 178 SEFP8 


БЕЕР6 рен 1125/1500, 750W/1,500W — 120/208/240V AC White 7 іп 10%in З іп 9йіп 12in Уп Broan 174 SEFP7 
- 1:125 W/1,500 W, 1500 W/750 W120/208/240V AC White 7 іп {0%in 334in 9%in 14 Йіп іп Broan 124 БЕЕНЗ 
4 «- Surface and Recessed Mounting 
BRGAN 120VAC White 6%in 14%in 4%in 734i 16%їп Yin Dayton 30015: 30615 
CADET® Е 375М/750М//1,125М//1,500// —150y AC — White 6%іп 14%іп 4%іп 7%іп 16%їп Жіп Dayton 3UG16 30616 
IRAE RARE É 375W/750W/1.125W/1.500W, — 208/240V AC White 634in  14in 4%in 7%in 16%in іп Dayton 30017 —3UG17 
D. E : 500W/1,000W/1,500W/2,000W 208/240VAC White 6 іп 14in 4%2in 734in 16%in Уп Dayton 90018 3618 * 
ayton E 450W/900W/1,350W/1,800W, 208/240У AC White 634in 14in 4%in 7%in 16%in %in Dayton 30019 30619 
3UG15 600W/1,200W/1,800W/2400W —55 5: y АС White 6%in 1411 4 %in 734in 16%in Yin Dayton 30620 30020 f 
Reaist -S І 208/240V AC Black. 10 еіп 14%in din  12in 16%in tin Cadet 051302 49Х№31 
egis er e 2,250W/3,000W 208/240V AC Black 10 еіп 14%in 4in 12in 16%in tin Cadet 0513027 49ХМ33 
А 240V AC White 107іп 14i2in 4in  12in 16%їп iin Cadet CSTC302TW 49XN29 
Recessed Electric 208/240V AC Black 10%in 14%in 4іп  12in 16Йіп tin Cadet 051402  49XN32 
3,000W/4,000W 240VAC Black 10%in 14%in 4in 12іп 16 іп 1in Cadet 0514027 49XN34 
Wall Heaters 240VAC White 10%in 14%in 4in  12in 16%in iin Cadet CSTCA02TW 49XN30 
Overheat protection Item For Use With Brand Item No. 
А Ассеѕѕогіеѕ 
А Е m А Heater Wall Adapter CST Series Wall Heaters Cadet 49XN37 
Have a grille design similar to most central air vents to Heater Wall Can CST Series Wall Heaters Cadet 49XN36 
blend into the room. These fan-forced units are compact Heater Wall Grille CST Series Wall Heaters Cadet 49XN35 
dh м E m limited m е uh p Mounting Kit and Brackets Mfr. No. Broan Models 170 Thru 178 Broan SEFR7 
and heat areas with limited space. ГПеу come with a Line Volt Mechanical Tstat Register Heaters Broan 5EFR9 
built-in thermostat. * Single pole. + Double pole. 
® п = = x 
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HVAC & REFRIGERATION 
Electric Heaters 


Wattage 
Output Voltage 
Heaters 
1 120V AC 
BE 
2000W/3000W/4000W 277/ AC 
277V AC 
208V AC 
208V АС 
240V A 
2500W/3800W/5000W 240V AC 
277V AC 
277V AC 
Item 
Accessories 


Disconnect Switch 


Electric Wall & Ceiling 
Heater Thermostat 


2YU35, 2YU36, 


Transformer 
Transformer Kit 


Trim Kit 


Housing Overall Overall 

Phase Color Height Width 
1 Gray 2 Vein {i in 
1ог3 White 5%in 16 “ein 
Tor3 White 9 еіп 16 Zein 
1 Gray 5 %in 16 “cin 
1 White 10%in 16 7⁄6 in 
tor3 White 5%in 16 “ein 
1or3 White 10%in 16 віп 
1073 White 5%in 16/віп 
1or3 White 10%in 16 “ein 
1 White — 534in 16 “ein 
1 White — 10 ^in — 16 7⁄6 in 

For Use With 


2YU35, 2YU36, 2YU37, 2YU38, 2YU39, 


2YU40, 2YU41, and 2YU42 
CDF Series Heaters 
2Ү035-2Ү043 
2Ү035-2Ү043 

CDF Series Heaters 
2YU37, 2YU38, 2YU41, 2YU42 
DF Series Heaters 

DF Series Heaters 


оо 


2YU35, 2YU36, 2YU37, 2YU38, 2YU39, 


2YU40, 2YU41, 2YU42, 2YU43 
CDF Series Heaters 


Overall 
Depth 


2% in 
БЕД 
5 %in 
5 %in 
55^ in 
БЕЛШ 
5% in 
54 in 
55^ in 
54 in 
59^ in 


2YU39, 2YU40, 2YU43, 2YU44 


Brand 


Broan 
Dayton 
Qmark 
Dayton 
Qmark 
Dayton 
Qmark 
Dayton 
Qmark 
Dayton 
Qmark 


Brand 


Dayton 


Qmark 
Dayton 
Dayton 
Qmark 
Dayton 
Dayton 
Qmark 
Qmark 


Dayton 
Qmark 


Surface-Mount Electric Wall Heaters 


= Mechanical 
selector dial 
Wattage Housing Overall 
Output Voltage Color — Height 
120/208/240V AC Beige — 5in 
500W/375W/500W — 120V AC/208V AC/240V AC — Beige біп 


21 in 
21 in 


Overall 
Depth 
3 іп 
3 Фіп 


Surface-Mount Electric Cove Heaters 


Position high on the wall near the ceiling to save space and avoid interference with furniture. Units use 
radiant heating to quietly transfer heat to people and objects in small spaces. Units warm people quicker | 


Mfr. 
Model 


157 
2YU40 
CDF548SE 
2YU38 
CDF547SE 
2YU44 
CDF558SE 
2YU35 
CDF552SE 
2YU42 
CDF557SE 
Mfr. 
Model 


2YU45 


CDFDS 
2Ү046 
2YU89 
CDFT 
2YU48 
2YU49 
CDFTR7 
CDFTR4 


2YU47 
CDFTK 


был ШШ 


Position near the floor, allowing heat to rise upward to warm the area. Units use 
convection heating to quietly provide spot and supplemental heating to small spaces. 


Overall 
Width 


Brand 
Qmark 
Dayton 


than other than other types of heaters. Used with remote line voltage thermostats. 


Wattage 
Output Voltage 
600 W 240V AC 
1,050 W 240V AC 


Housing Overall 
Color Height 
White 4%6in 
White 4316 in 


Overall 
Width 
47 in 

83 in 


Surface-Mount Electric Cabinet Wall Heaters 


= Field convertible Units are larger than other wall heaters and have a greater capacity to produce v warm air in a 
shorter amount of time. Provide fan-forced heating to spaces like school hallways, churches, 
and transportation terminals. Can be universally mounted or recess out of the way with 


with voltage 
= 1 or 3 phase 


Item 
No. 


5EFR6 
2YU40 
39K889 
2YU38 
39K899 
2YU44 
39K891 
2YU35 
39K895 
2YU42 
39K896 
Item 
No. 


2YU45 


39K897 
2YU46 
2YU89 
39K894 
2YU48 
2YU49 
39K902 
39K898 


2YU47 
39K901 


Mfr. 


Model 
WHT500 
2YV13 


39K903 
2YV13 


2YU40 


39K889 


бимлвк 
Surface-Mount Electric 
Ceiling Heaters 


Position out of the way to free up limited wall and floor space. 
Units use fan-forced air to provide spot and supplemental 
heating to spaces like offices, conference rooms, lobbies, and 
bathrooms. Automatic thermal cutout shuts off the heater if it 
overheats and turns it back on when the temperature returns 
to normal. Thermostat is required. 


39K903 


Item 
No. 


2YV13 


PPP ry ^ 
А 


ша 


required trim kit. Built-in thermostat can be removed and converted to wall-mount. 


Wattage Housing Air Overall Overall Overall 
Output Voltage Phase Color Flow Width Height Depth 
208 V AC 3 White 250 cfm 35 in 26 % in 9 5, in 
5kW 240 V AC 3 White 250 cfm 35in 26 % in 934 in 
480 V AC 3 White 250 cfm 35 in 26 % in 9% in 
208 V AC 3 White 500 cfm 45 in 26 % in 934 in 
10 kW 240 V AC 3 White 500 cfm 45 in 26 % in 9 іп 
480 V AC 3 White 500 cfm 45 in 26 % in 934 in 
* 208V or 240V 3-phase field-convertible to 1-phase. 
Wattage Housing Overall Overall Overall 
Output Voltage Phase Color Length Width Depth Brand 
Heaters 
208V АЕ 10:3 Gray 23 A in 23 Л in Тіп Dayton 
208V А! tor3 White 23%in 23 %in Тіп таг 
2000W/3000W/4000W -57V AC 1 Gray 239Ain 23%п Тіп Dayton 
277V AC 1 White 23% in 23%in Тіп Qmarl 
208V AC  1or3 Gray 23%in 23%in Тіп Dayton 
208V АЕ Tor3 White 23 n in 23 5 in Тіп Gar 
240V Al 1or3 White 23 %in 23 %in Тіп таг 
2500W/3800W/5000W -540V AC tT or3 White 23934in  2334in “Тіп Dayton 
277V AC 1 Gray 23 %in = 23%in Тіп Dayton 
277V AC 1 White 23%in 23%in Тіп Qmarl 
Item For Use With Brand 
кшен: 2YU35, 2YU36, 2YU37, 2YU38, 2YU39, 2YU40, 2YU41, and 2YU42 D 
; ; í Я Я E : ; ,an ayton 
Disconnect Switch CDF Series Heaters Qmark 
Electric Wall & 2YU35-2YU43 Dayton 
Ceiling Heater 2YU35-2YU43 Dayton 
Thermostat _ CDF Series Heaters Qmark 
2YU35, 2YU36, 2YU39, 2YU40, 2YU43, 2YU44 Dayton 
Transformer 2Ү037, 2YU38, 2YU41, 2YU42 Dayton 
CDF Series Heaters Qmark 
Transformer Kit CDF Series Heaters Qmark 
2YU35, 2YU36, 2YU37, 2YU38, 2YU39, Dayton 
Trim Kit 2YU40, 2YU41, 2YU42, 2YU43 y 
CDF Series Heaters Qmark 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 


Mfr. 

Model 
CUS93505203FFWD 
CUS93505243FFWD 
CUS93505483FFWD 
CUS94510203FFWD 
CUS94510243FFWD 
CUS94510483FFWD 

Mfr. Item 
Model No. 
2YU39 2YU39 

CDF548RE 39К887 
2YU37 2YU37 
CDF547RE 39К893 
2YU43 2YU43 
CDF558RE 39К888 
CDF552RE 39К892 
2YU36 2YU36 
2YU41 2YU41 
CDF557RE 39К890 

Mfr. Item 
Model No. 
2YU45 — 2YU45 
CDFDS  39K897 
2YU46  2YU46 
2YU89 2YU89 

CDFT 39K894 
2YU48  2YUA8 
2YU49 — 2Ү049 
CDFTR7 39К902 
CDFTR4 39К898 
2YUA7 . 2YU47 
CDFTK 39К901 


Item 
No. 
785TH9 * 
785TJ2 * 
7851J0 * 
T85TJ * 
785113 * 
785TH8 " 785TH8 
ШИ 2YU39 
AI 
АШ 
39K887 


" Q 


Recessed & Drop-in Panel Fan- 
Forced Electric Ceiling Heaters 


Can be recess-mounted or installed in 2 ft. x 2 ft. drop ceil- 
ings. Can also be mounted in permanent ceiling applications 
with a required trim ring. Units use fan-forced air to provide 
spot heating in small areas with limited floor and wall space. 
Thermostat required. 

3075 


HVAC & REFRIGERATION 
Electric Heaters 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


54UD14 
Wattage Mounting Housing Overall 

Output Voltage Type Color ^ Length 

Heaters 
120V AC Recessed, Surface White 24 in 
120V AC Recessed, Surface — White 24 in 
208V AC Recessed, Surface ^ White 24 in 

375w -208V AC Recessed, Surface — White 24 in 
240V AC Recessed, Surface ^ White 24 in 
240V AC Recessed, Surface White 24 in 
277V AC Recessed, Surface — White 24 in 
277V AC Recessed, Surface — White 24 in 
120V AC Recessed, Surface White 48 in 
120V AC Recessed, Surface ^ White 48 in 
208V AC Recessed, Surface — White 48 in 

750w -208V AC Recessed, Surface — White 48 in 
240V AC Recessed, Surface — White 48 in 
240V AC Recessed, Surface _ White 48 in 
277V AC Recessed, Surface — White 48 in 
277V AC Recessed, Surface — White 48 in 


uu 32u33-:33-—- 


2HCX4 


@Markel 


General Purpose Electric 
Plenum Heaters 


= Fan-forced 
= Disconnect switch 
= Mechanical Selector Dial, Thermostat 


Can be installed for free-air discharge or with a duct system to supplement 
central heating in hard-to-access or concealed areas, such as between a 
finished and drop ceiling or a plenum space. Can be rotated on their axis, 


but must be suspended horizontally and independ 
mounted vertically. Mounting bracket included. 


3076 GRAINGER. 
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Drop-In Panel Radiant 


Electric Ceiling Heaters 


Install in 2 ft. x 2 ft. or 2 ft. x 4 ft. drop ceilings. 
Include built-in T-bar suspension clips for mounting. 
Can also be recess- or surface-mounted on hard 
ceiling surfaces with a required mounting frame. 
Units use radiant heating to quietly spot heat small 


54UD18 spaces. Remote wall-mounted line voltage thermo- 
stat required. 
Overall Overall Mfr. Item Mfr. Item 
Width Depth Brand Model No. Description For Use With Color Brand ^ Model No. 
“іп  53in7in D КОЕ л 
in ^ in, 7 in ayton U 54UD14, 54UD15, ; 
24n BXinIn Отак UM 50022 Recessed. 24 540016, SAUDI] White Dayton  2YU96 — 2YU96 
in 4 in, 7 in ayton UD15 inHx24inW 540022, 540023, ; 
24in Ainin (тат (6278 540023 540094, 540025 White Qmark QRF2424 39К931 
in 5 %in, 7 in ayton U 5 54UD18, 54UD19, " 
24in  554in7in  Qmark  CP372F 540024  Recessed,48 540020, 540021 White Dayton — 2YU97 — 2YU97 
24in 5%⁄in7in Dayton 540/17 540017  inHx24inW 540026,540027, үү, 
24in 5 %in.7in (Ота  CP3/7F  54UD25 540028, 540009 White Отак QRF2448 39K929 
24in 554in7in Dayton 54UDÍ8  54UD18 54UD14, 540015, yv: 
24in BXdnIn бта СРТЕ 840025 Surface. ап 540016, 540077 White Dayton — 2YUS8 — 2YU98 
24in 554in7in Dayton 540719 540014: Hx24inW 540022,540023, ү 
24in 554in7in  Qmark  CP758F 540027 54024, 54025 White Отак QSF2424 39K930 
24in 5 іп! Тіл Dayton 540020  54UD20 54UD18, 54UD19, 
24in 5 %in, 7in mark CP752F  54UD28 Surface, 48 in 540020, 540021 Gray Dayton 2Ү/99 — 2YU99 
24in 534in,7in Dayton 54UD21 540021 Hx24inW 54UD26,54UD27, wv. 
24in 5 %in.7 in Qmark  CP757F  54UD28 540028, 540099 White Отак QSF2448 39K928 
Wattage Air Overall Overall Overall Item 
Output Voltage Flow Height Width Depth Brand No. 
1 Phase Heaters 
3kW  208VAC 350/400 сіп 12%іп 24in 19%in Dayton 2HCX3 
3«W — 240VAC 350/400 сіт 127іп  24in 19%in Dayton 2HCX4 
3kW  277VAC  350/400cím 127іп 24іп 19/іп Dayton 2HCX5 
5kW 208/240/ AC 275 сіт 147іп 14%їп 19%in Markel Products 56Ғ065 
5kW 208У АС 350/400 сіп 127іп 24in 19%in Dayton 2HCX8 
5kW — 240VAC 350/400 сіт 12%in  24in 19%in Dayton 2HCX9 
SkW 277/АС- 250/400 сіп 127іп 24іп 19% in Dayton 2HCY1 
75kW  208VAC 850/1.000cfm 17%in 35%in 1811 Dayton 2HCYS 
75kW 2401 АС 850/1:000 сіп 17%in 353&in  18in Dayton 2HCYG 
75kW 277 АС 850/.000cfm 17%in 3536in  18in Dayton 2HCY7 
ТОКА  240VAC 8501.000 сіт 17%in 35%in  18in Dayton 2HCZ2 
1OkW 277 AC 850/1,000 сіт 177&in 3536in  18in Dayton 2HCZ3 
3 Phase Heaters 
IKW 208/ АС  350/400cm 12%in 24in 19%in Dayton 2HCX6 
BKW — 208VAC  350/400cim 1232in 24іп 1932in Dayton 2HCY2 
5kW 240VAC — 350/400cfm 12%in  24in 19 %in Dayton 2HCY3 
5kW  480VAC 350/400 ст 127іп 24in 19% in Dayton 2HCY4 
75kW 2081 AC 850/1,000 cfm 17 %in 35% in 18 in Dayton 2HCY8 
ТБК  240VAC 850/1,000 сіт 17% in 25 іп 18in Dayton 2HCY9 
7.5kW_ 480VAC 850/1,000 cfm 17 іп 35%in  18in Dayton 2HCZ1 
TOW. 2081 AC 850/1.000 cfm 17%in 35%in  18in Dayton 2HCZ4 
ТОКИ — 240VAC  850/1.000cfm 177&in 353&in  18in Dayton 2HCZ5 
10KW — 480/ AC 850/1.000cím 17% in 95 %іп 18in Dayton 2HCZ6 
15kW 208V AC  850/f,000cfm 17%in 35 8 іп  18in Dayton 2HCZ7 
15kW — 240VAC 8501.000 cfm 17%in 353&in 18in Dayton 2HCZ8 
15КМГ  480VAC 850/1.000 cfm 17%in 353&in 18in Dayton 2HCZ9 
Fits 3 to 5 KW Fils 7.5 to 15 kW 
Item Item 
Item H w D No. H w D No. 
Accessories 
Adjustable Louver Kit | 12%2in — 14 in 1in 2KMN8 — — — — 
Disposable Filter 10 in 12 in Tin 3TKC3 12in 16in (in  3TKC7 
Disposable Filter 125in  14in  1in 2KMN4 | i7in 13%in 1in 2KMN6 
Louver Kit — — = — 17іп 13% in 1 іп 2КММ9 
Register Kit 12im  10im 27in 2KMPl |1411 12in 2% in 2KMP2 
ently supported. Cannot be Reusable Filter Топ —12in— tin —3TKC5 | 12in —16in 1 in 3ТКС9 
Reusable Filter 12%in  14in Tin 2KMN5 17іп 13%in 1in 2КММ7 


E 


Freeze Protection Electric Plenum Heater 


= Thermostat range: 40°F to 90°F 

Has a set of normally open (NO) contacts that can 
send a signal to an optional alarm device that acti- 
vates if the heater cycles off on its over-temperature 


Wattage Air 
Output Voltage Flow 
2.5kW/1.9kW 208/240V AC 150/130 cfm 


Find even MORE on Grainger.com? 


safety control. It notifies users before freezing 
occurs. Unit heats hard-to-access or concealed 
areas like plenum spaces. Ceiling mounted using 
included bracket or threaded rod mounting. 


Overall Overall Overall Item 
Height Width Depth No. 
12 ^in 14in 14in 2HDA1 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Heaters 
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Suspended Electric Wall and Ceiling Unit Heaters 


= Accessories available on page 3078 and Grainger.com 
Suspend from a bracket or threaded rod for use in downflow or horizontal applications and to save limited floorspace. 
Units use fan-forced air to provide primary or supplementary heating in large or exposed areas like factories, ware- 


houses, and stock rooms. Find more Electric Wall and Ceiling Heaters on Grainger.com. 
Vertical Horizontal 


Wattage Air Temp. Air Overall Overall Overall Mounting Air Mfr. Item 
Output Voltage Phase Rise Flow Height Width Depth H Throw Model No. 
Dayton Heaters (Accessories available on page 3078) 
ТИЗМ 208/240VAC 1 60°F 270cim © 12%in  14in 11%in 11ft — 12 3UG73 30673 
2.2kW/3kW 208/240V AC 1 27°F 350 cfm 16 in 14in 8 %in 9ft 12 ft 2YU58 2YU58 
2.5kW/1.9kW ^ 208/240V AC 1 46°F 60°F 150/130 сіп 12 іп  14in 14іп — — 2HDA1 2HDA1 
RAM, 208/240VAC 1 71°F 210 сїт 16in — 21in  8in —15f — 12 4E169 4ҒІ69 
3kW 208V AC 1 27°F 350 cfm 16 in 14in 8Фіп 9 ft 12 ft 2YU61 2YU61 
3kW 277V AC 1 27°F 350 cfm 16 in 14in 8 in 9ft 12 ft 2YU60 2YU60 
КАШ 480\/ АС 3 27°F 350 cfm 16 in 14in 8%in 9 ft 12 2YU59 2YU59 
3.7kW/5kW 208/240V АС 10r3 45°F 350 cfm 16 in 14in 8 in 9 ft 12 2YU62 2YU62 
5kW 208V AC 10r3 45°F 350 cfm 16 in 14in 8%in 9 ft 12 ft 2YU65 2YU65 
5kW 277V AC 1 45°F 350 cfm 16 in 14in 8%in 9ft 12 ft 2YU64 2YU64 
5kW 480V AC 3 45°F 350 cfm 16 in 14in 8%in 9 ft 12 2YU63 2YU63 
5.6kW/7.5kW _ 208/240V АС 10r3 37°F 650 cfm 21 34 in 19in 8 in 14 ft 18 2YU66 2YU66 
7.5К// 208V AC 10r3 37°F 650 cfm 21% іп 19in 8 %in 14 ft 18 ft 2YU68 2YU68 
7.5kW 480V AC 3 37°F 650 cfm 21% in 19in 8 іп 14 ft 18 ft 2YU67 2YU67 
7.5kW/10kW_ 208/240V AC 1 or 3 49°F 650 cfm 21 Жіп 19in 8 %in 14 ft 18 2YU69 2YU69 
10kW 208V AC tor3 49°F 650 cfm 21% іп igin 8 %in 14 ft 18 2YU71 2YU71 4TDH7 
10kW 480V AC 3 49°F 650 cfm 21% іп 19in 8 %in 14 ft 18 ft 2YU70 2YU70 
11.2KW/15kW ^ 208/240V AC 3 52°F 910 cfm 21% іп 19іп 13 іп  20ft 35 ft 2YU72 2YU72 
15kW 208V AC Tor3 52°F 910 cfm 21 іп  19in 13%in  20ft 35 ft 2YU74 2YU74 
15kW 480V AC k] 52°F 910 cfm 21 Жіп igin 13%in  20ft 35 2YU73 2YU73 
15kW/20kW ^ 208/240VAC 3 48°F 1320 cfm 219*in 19іп 13 іп  23ft 41 2YU75 2YU75 
20kW 480V AC 3 48°F 1320 cfm 21% іп 19in 13%in  23ft 418 2YU76 2YU76 
22.5kW/30kW ^ 208/240V AC 3 45°F/53°F 1800/2100 сіп ^ 30in  26*»sin 13%in  20ft 50 ft 2YU77 2YU77 
25kW 480V AC 3 38°F/44°F 1800/2100 cfm ^ 30in 26%in 13%in 20ft 50 3END3 3END3 
30kW 208V AC 3 45°F/53°F 1800/2100cífm ^ 30in 26%іп 13%in 20ft 50 2YU79 2YU79 
30kW 480V AC 3 45°F/53°F 1800/2100cfm X 30in 26%іп 13%in 20ft 50 ft 2YU78 2YU78 
37.5kW/50kW ^ 208/240V AC 3 53°F/61°F 2600/3000 сп ^ 30in = 26%in 18 йіп  25ft 60 ft 2YU80 2YU80 
40kW 480V AC k] 42°F/49°F 2600/3000 cfm ^ 30in 26%in 18%in  25ft 60 3END4 3END4 
50kW 480V AC 3 53°F/61°F 2600/3000cím ^ 30in 26%іп 18 йіп  25ft 60 2YU81 2YU81 
60kW 480V AC 3 60°F 3,400 cfm 35 “іп 30%in 14%in ЗІН 50 ft 4TDH7 4TDH7 
80kW 480V AC 3 55°F 5000 cfm 39%in 37 біп 18 біп 40ft 65 ft 4TDH9 4TDH9 
Markel Products 
25kW,3.8kW — 240/208V 1,3 26°F 400 cfm 17%їп 14'%»п бп 9ft 12 5103NHF2B 1786119 
3.8 kW 208 V 1,3 26°F 400 cfm 17 іп 14 віп 6 біп 9ft 12 ft 5103NF2F 1786118 
3.7 kW, 5 kW 240/208 V 1,3 40°F 400 cfm 17 іп 14 1952 іп 6 Yin 9ft 12 ft 5105NHF2B  786LM2 
5 kW 208 V 1,3 40°F 400 cfm 17 “іп 14 ріп 6 іп 9ft 12 5105NF2F — 786LMO 
5 kW 277V 1 40°F 400 cfm 17% in 14 1582 іп 6 Yin 9 ft 12 5105NG1G 786LM1 
5 kW 480 V 3 40°F 400 cfm 17 Жіп 14%. in 6 іп 9ft 12 ft 5105CAINP3P 786LM3 
5.6 kW, 7.5 kW. 240/208 V 1,3 34°F 700 cfm 24 isin 21 %in 6 in 12 ft 22ft — 5107CA1LHF2B 786LM5 25D231 
7.5 kW 480 V 3 34°F 700 cfm 249.sin 21 %in 6 in 12 ft 22 5107CA1NP3P 786LM7 
9.9 kW 208 V 1.3 45°F 700 cfm 24 sin 21 %in 6 Win 14 ft 22 5110CA1LF2F 786LM8 
10 kW 277V 1 45°F 700 сіт 24 sin 21 %in 6 Yin 14 ft 22ft — 5110CA1LG1G 7861М0 
10 kW 480 V 3 45°F 700 cfm 24 Әвіп 21 %in 6 in 14 ft 22ft — 5110CA1NP3P 786LN1 
10 kW, 7.5 kW 240/208 V 1,3 45°F 700 cfm 24%cin 21 іп 6 %in 14 ft 22 5110CA1LHF2B 786LM9 
11.2 kW, 15 kW — 240/208 V 3 43°F 1100 cfm 28 sin 21%in 6 “іп 20 ft 32 5115CA1LHF3B 786LN2 
18.7 kW, 25 kW 240/208 V 3 40/44°F 1800/2000 сіп 34іі 29 йіп 10 ein 22 ft 45ft 5125CA1LHF3B 786LN4 
25 kW 480 V 3 40/44°F 1800/2000 сіп | 34in 29 4in 10 ein 221 45ft 5125СА1МРЗР 786LN5 
30 kW 480 V 3 47/53°F 1800/2000 сіп — 34in 29 in 10%sin 20ft 40ft — 51300A1NP3P 786LN7 
39 kW 480 V 3 40/45°F 2800/3100 сіп ^ 34in 29 7 іп 10 ein 248 55 5140СА1МРЗР 786LN8 
50 kW 480 V 3 51/56°F 2800/3100 сіп ^ 34in 29 іп 10 Vein  22ft 50 5150CA1NP3P 786ІР0 
QMark Heaters (Accessories available on page 3078) 
2.2kW/3kW 208/240V AC 1 27°F 350 cfm 16 in 14Min 7 in 9ft 12 ft MUHO321 250231 
3kW 208V AC 1 27°F 350 cfm 16 in 14in 7 Фіп 9 ft 12 МИН0381 250233 
3kW 277V AC 1 27°F 350 cfm 16 in 14іп 7in 9ft 12 MUH0371 X 20CA07 
3kW 480V AC 3 27°F 350 cfm 16 in 14in 7 %in 9ft 12 ft МИН0341 250232 
3.7kW/5kW 208/240V АС 1or3 45°F 350 cfm 16 in 14in Тіп 9ft 12ft MUHO0521 250234 
5kW 208V AC tor3 45°F 350 cfm 16 in 14in 7 in 9 ft 12 MUH0581 250236 
5kW 277V AC 1 45°F 350 cfm 16 in 14іп 73in 9ft 12 MUH0571 — 20CA10 
5kW 480V AC 3 45°F 350 cfm 16 in 14in 7 %in 9 ft 12 ft MUH0541 250235 20CA07 
5.6W/7.5kW  208/240V АС 1or3 37°F 650 cfm 21%in  19in 7 in 14 ft 18 ft МИН072 250237 
7.5kW 208V AC 10r3 37°F 650 cfm 21 54 in igin 7 %in 14 ft 18 МИН078 250252 
T.5kW 277V AC 1 37°F 650 cfm 21%in in 7 in 14% 18 MUHO77 — 20CA13 
7.5К// 347V AC 1 37°F 650 cfm 21% іп 19in 7 іп 14 ft 18 ft МИН073 20CA11 
7.5kW 480V AC 3 37°F 650 cfm 21 34 in 19in 7Фіп 14ft 18 ft МИН074 250238 
7.5К// 600V AC 3 87°F 650 cfm 2154 in igin 7 %in 14 ft 18 МИН076 20CA12 
7.5kWÁAOkW 208/240V AC 1or3 49°F 650 cfm 21 іп 19in 7Фіп 14% 18 МИН102 250239 
10kW 208V AC 10r3 49°F 650 cfm 21934 in igin 7 іп 14 ft 18 ft MUH108 25D251 
10kW 277V AC 1 49?F 650 cfm 213^ in 19in 7Фіп 14ft 18 ft MUH107 20CA17 
10kW 480V AC k] 49°F 650 cfm 21 Жіп igin 7 іп 14 ft 18 MUH104 25D240 
10kW 600V AC 3 49°F 650 cfm 21 34 in 19in 73^in 14ft 18 MUH106 20CA16 
10kW 600V AC k] 52°F 910 сїт 21% іп 19in 12%in  20ft 35 ft MUH156 20CA20 
11.2KW/15kW 208/240/ AC 3 52°F 910 сїт 21% in 19in 12%in  20ft 35 ft MUH152 25D254 
15kW 208V AC 10r3 52°F 910 cfm 2154 in igin 12%in  20ft 35 MUH158 25D253 
15kW 480V AC 3 52°F 910 cfm 2194 in Jin 12%in  20ft 35 MUH154 25D241 
15kW/20kW 208/240V AC 3 48°F 1320 cfm 2154 in 19in 12%in  23ft 418 МИН202 20CA22 
20kW 208V AC 3 48°F 1320 cfm 21% іп 19in 12%in  23ft 4i ft MUH208 20CA25 
20kW 480V AC 3 48°F 1320 cfm 21 іп  19in 12%in 23 ft 41% MUH204 20СА23 
20kW 600V AC 3 48°F 1320 cfm 21% іп igin 12%in 23ft 41 MUH206 20CA24 
25kW 480V AC 3 38°F/44°F 1800/2100cfm ^ 30in 26%іп 11%in  23ft 50 MUH254 — 20CA27 
25kW 600V AC k] 38°F/44°F 1800/2100 сіп  30in 26%in 11%in 23ft 50 ft MUH256 20CA28 
ТЕГЕ 30К// 480V AC 3 53°F 1800/2100cfm 30in 26%іп 11%in 20# 50 ft MUH304 20CA30 
І Heaters 
3kW/A4kW 208/240V AC 1 53°F 238 cfm tiin 10%in 9%in 710120 10 HF5840TC — 31XL69 31XL69 
3.6kW/4.8kW ^ 208/240V AC 1 74°F 238 cfm 11 іп 10%іп 9% іп 7to12ft 10 ft HF5848TC 31Х170 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 3077 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. 
Electric Heaters Details on page A1. 


UE Electric Wall 
and Ceiling Unit 


20CA41 H 
Heater Accessories 
4E170 | : А 
2үџөз = Find more accessories on Grainger.com 
Mfr. Item 
Item Fits kW For Use With Model No. 
Dayton Accessories 
Cord Set 6 Ft 3.5 to 5 4E169 4E170 4E170 
Disconnect Switch KW. 9 KW, 7 KW, 10 KW, 15 KW, 20 KW 2Ү058, 2Ү059, 2Ү060, 2Ү061, 2YUG2, 2Ү063, 2Ү064, 2Ү065, 2YU67, 2YUTO, 2YUT3, 2YU76 2YU93 2YU93 
18 KW, 20 kW, 25 KW, 30 KW, 40 kW, 50 KW2YU6G, 2YU69. 2YU72, 2YU74 (When Wired for 3-Phase), 2YU76, 2YU78, 3END3, SEND4 2YU94 2YU94 
Electric Wall & 2YU58, 2Ү060, 2YU61, 2YU74, 2Ү077, 2YU79, 2Ү080, 2YUB1 2YU95 2YUS5 
Ceiling Heater 60, 80, 100 4TDH6-4THD9, 4TDJ1, 4TDJ2 30KA31  30KA31 
PU та — All Dayton Electric Unit Heater Models Except4TDH6, 4TDH7, 4TDH8, 4TDH9, 4TDJ1, 4TDJ2 2YU33 2YU33 
All Except 5KW; 3-Phase All Dayton Unit Heaters Except 2YU58, 2Ү060, 2YU61, 2YU64, 4TDH6, 4TDH7, 4TDH8, 4TDH9, 4TDJ1, 4TDJ2 2Ү090 2YU90 
Fan Switch All Wattages All Dayton Electric Unit Heater Models 2YU82 2YU82 
15 to 20 15 to 20 kW Dayton Electric Unit Heater 2YV17 2YV17 
30 25 & 30 kW Dayton Electric Unit Heater 2YU91 2YU91 
30 to 50 25 to 50 kW Dayton Electric Unit Heater 2YU85 2YU85 
3to 10 3 to 10 kW Dayton Electric Unit Heater 2YV16 2YV16 
Mounting Bracket 3.5 0 5 kW Dayton Electric Unit Heater 2YU83 2YU83 
50 10 & 50 kW Dayton Electric Unit Heater 2YU92 2YU92 
60 to 100 4TDH7, 4TDH8, АТОН, 4TDJ1, 4TDJ2, 4TDH6 4TDJ5 ATDJS 
80 to 100 4TDH9, 4TDJ1, 4TDJ2, 4TDH8 ATDJA ATDJA 
7.5 to 20 7.5 to 20 kW Dayton Electric Unit Heater 2YU84 2YU84 
Step Controller 60 KW, 80 kW, 100 kW 4TDH6, 4TDH7, 4TDH8, 47071, 4TDJ2, 4THD9 30KA30  30KA30 
Qmark Accessories 
R 3 KW, 15 kW All MUH Heaters DS25 250248 
Disconnect Switch Mfr. Model No. MUT MUHO77 , MUHO78, MUH102, MUH107, MUH108, MUH152, 
25 kW, 50 KW MUH 58 30 Only, MUH202, MUH2OS, MUH2S2, MUH254, MUHG04, MUH404, MUH54 MPDS6O 200443 
Fan Switch 3 kW, 15 kW All MUH Series Heaters MCFS 25D247 
ar SEMIS Unete st Rd 
Я to 0 nit Heaters 
Mounting Bracket 31010 310 10 KW МИН Unit Heaters B10 250242 
401050 40 to 50 kW МИН Unit Heaters B50 20CA41 
Thermostat = 30673, 3UG74 5813-2050-000 1ZKW6 
- Lr = е is 
Washdown Electric Wall and Ceiling Unit Heaters Qmarx 
= 480VAC plants, and car washes. Heaters feature an automatic 
= 3-phase temperature reset switch, pilot light, and mode selec- 
» Mechanical selector dial tor switch. Corrosion-resistant housing and enclosed 
Provide warmth where equipment frequently needs internal parts prevent damage. May be mounted on 
to be washed or hosed off, like wastewater treat- walls or ceilings with a mounting bracket. Heaters use 
ment plants, coal handling areas, food processing a forced-air heating system. 
Wattage Air Temp. Air Overall Overall Overall Mfr. Item 
29AT97 Output Rise Flow Height Width Depth Model No. 
5 kW 23°F 700 сіт 19 1^ in 13 in 18 in QWD05432BTLS  29AT97 
10 kW 22°F 1,450 cfm 31 in 20 in 27 in QWD10432BTLS 294108 
20 kW 26°F 2,400 cfm 31 in 20 in 27 in QWD20432BTLS  29AU01 
25 kW 33°F 2,400 cfm 31 in 20 in 27 in QWD25432BTLS 29402 
Hazardous-Location Suspended Electric MARK 
= Wall and Ceiling Unit Heaters 
= 480V bracket. They feature an automatic reset thermal 
= 3-phase limit and disconnect switch, and take up less room 
= 24V contactor than cabinet heaters. Suitable for use in hazardous 
= Class 1, Group C and D, Division 1 and 2; industrial environments like petroleum chemical 
Class Il, Group E, F and G, Division 1 and treatment and storage facilities. Wall-mount thermo- 
2 rated for use in hazardous locations stat required. 
Fan-forced heaters suspend from the wall or ceiling Note: Required remote thermostat or other control sold 
Ng and can be mounted horizontally with an optional separately; see page 3026. 
Wattage Air Temp. Air Overall Overall Overall Mfr. Item 
4 Output Rise Flow Height Width Depth Model No. 
3 kW 13°F 700 cfm 19 Yin 23 іп 21 in GUX3004832 5NF04 
SNFO1 7.5 kW 27°F 840 cfm 19 Yin 23 % in 21 in GUX7504832 5NF06 
10 kW 36°F 840 cfm 19 %іп 23 іп 21 in GUX10004832  5NF01 
15 kW 31°F 1,450 cfm 25 in 27 "in 21 in GUX15004832 5МҒ02 
20 kW 43°F 1,400 сіт 25 in 27 %1п 21 in GUX20004832 5МҒ0З 
Electric Heater Coil Re-String Kits барад) 
Repair worn or damaged heating elements heating wire, isolators, and hardware to 
in electric heaters if the original replacement allow users to replace elements in duct heaters, 
elements are no longer available. Kits include electric furnaces, air curtains, and strip heaters. 
Coil Watts @ Watts @ Watts @ Watts @ Mfr. Item 
Length Outside Dia. 208 V 240 V 277V 480 V Model No. 
12 in іп 3,750 W 5,000 W - — КІТ24500625-255 32МҮ03 
18 in Hin — — 2,000 W = KIT27200 32MY05 
18% in 36 in 2,250 W 3,000 W = = KIT24300 32МҮ07 
231 п oe = 5000W КЮ —  32MYU2 
4 í in & in j 
| A (%)( Sy € v> ы ее 212 1/2in 38 in — 4,000 W = = KIT24400 32МҮ06 
сс 2ft2in 36 in 4,500 W 6,000 W = = KIT24600 32МҮ09 
2ft4in % [п 3,750 W 5,000 W — = KIT24501 32MY01 
32MY02 2ft4in % in 4,200 W 5,600 W — = KIT24560 32MY10 
2971/72 in Ain 5,000 W 6,600 W = = KIT24660 32МҮ08 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Heaters 


Hazardous-Location Electric 


Cabinet Wall Heaters 


= Class | Div. 1 and 2 
Groups B, C, and D 

= Min. height from floor: 
9" Markel, 8" QMark 


“ d " 
Quiet, convection-style heaters used in hazardous industrial environments like 
petroleum refineries, gasoline storage areas, petrochemical facilities, and dry 
cleaning plants. Wall mount with included brackets. Thermostat not included. 


Note: Required contactors sold separately on page 173. Required thermostats sold separately on 


page 3026. 49CT92 
Wattage Housing Cabinet Cabinet Cabinet Mfr. Item 
Output Voltage — Phase Color Height Width Depth Brand Model No. 

120V AC 1 Gray 18 in 34 in 9 in Markel Products — FEP-1812-1RA 1496192 

208V AC 1 Beige 20 in 34 in 9 in Qmark “16018081 31487 
1.8kW — 208V AC 1 Gray 18 іп 34 in 9in Markel Products — FEP-1820-1RA — 49CT93 
240V AC 1 Beige 20 in 34 in 9 in Qmark 10618041 3LA88 
240V AC 1 Gray 18 in 34 in 9 in Markel Products — FEP-1824-1RA 1496794 

208V AC 1 Beige 20 in 34 in 9in Qmark 16036081 SNF11 
208V AC 1 Gray 18 in 34 in gin Markel Products — FEP-3620-1RA 490195 

3.6 kW 240V AC 1 Beige 20 in 34 in 9in Qmark 10636041 5МҒ09 
` 240\/ АС 1 бгау 18in 34 in 9 in Markel Products — FEP-3624-1RA 490796 
480V AC 3 Beige 20 in 34 in 9in Qmark 166360483 SNF10 
480V AC 3 Gray 18 in 34 in 9in Markel Products — FEP-3648-3RA 496797 
76kw -240/ AC 1 Gray 18 in 58 in 9in Markel Products ҒЕР-7624-1ВА 496798 
à 480V AC 3 Gray 18 in 58 in 9in Markel Products 49CT99 


FEP-7648-3RA 


Quy Snee 1917 


Indoor Suspended Infrared Radiant 
Electric Ceiling Heaters 


Units use infrared radiant heating to quietly warm people and objects, not the 
ambient air, without taking up floor or wall space. Suspend from the ceiling to spot- 
heat areas in workshops, garages, and warehouses. May only be used indoors. 


Wattage Beam Overall Overall Overall Mfr. Item 

Output Voltage Райегп Length Width Depth Model No. 
Quartz Lamp, Silver Housing | ША Е _ CHEM ER A 
900W/1600W 277/ AC 60° 24 in 3% in 3%in — MM-24A — 2KDA6 
60° 46 in 3% in 3%in — MM-46A — 2KDA7 


3000W/3800W 600V AC 


Indoor/Outdoor Suspended Infrared Solaira 
Radiant Electric Wall Heaters jc 


= Beam pattern: 45? 

Can withstand rain and are typically used to spot heat spaces like condominium 
terraces, gazebos, under patio umbrellas, and other low-clearance seating areas. Units 
use infrared radiant heating to quietly warm people and objects, not the air. Included 
bracket allows for vertical and horizontal orientation. 


Wattage Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Voltage Length Width Depth — Brand Model No. 
Carbon Fiber Emitter, Black Housing RES _ Е Тас OE 
1500W 120V AC 27 in 6 “іп 5 in Аша CF15120B 55ЕА57 
2250W/3000W 208/240V АС 38 ^in 6%іп 5 іп Аша CF30240B 55ЕА58 
Quartz Lamp, Black Housing Е : Е ae ES PUN КЕК 
1125W/1500W 208/240V AC 15 У іп 6in 4in Solaira SCOSY15240B 112944 
1125W/1500W 208/240V АС 22 in 6in 5in Solaira — SCOSYXL15240b 117948 
1500W 120V AC 15 Yin 6in 4in Solaira SCOSY15120B 112942 
.  1800W ^  120/AC — 22in бл Sin бойға 5605ҮХІ151200 117946. 
1500W/2000W 208/240V AC 15 ^ in 4in Solaira ^ SCOSYXL20240b 117950 
Quartz Lamp, Silver Housing = = E А m E 
1125W/1500W 208/240V AC — 16 in 10 in 6 in Solaira  ЅАГРНА152406 112935 
1500W 120V AC 16 in 10 in 6in Solaira — SALPHA15120G 112934 
1500W/2000W 208/240V AC — 16in 10 in біп  Solaira ^ SALPHA20240G 112936 
2250W/3000W 208/240У AC — 3lin 10 in біл ^ Solaira SALPHAH2-30240G 112937 
3000W/4000W 208/240V AC — 3t in 10 in 6in Solaira SALPHAH2-40240G 117938 
-4500W/6000W 208/240V AC —46in  10in біп  Solara SALPHAH2-60240G 117939 112934 
Quartz Lamp, White Housing 
1125W/1500W 208/240V AC 15 iin біп 4in Solaira ^ SCOSY15240W 112945 
1125W/1500W 208/240V AC 22 in 6in 5in Solaia SCOSYXL15240w 117949 
1500W 120VAC 150іп біп 4in бойға | 5005Ү15120/ 117943 
1500W 1d20VAC Zin 6 in 5in  Solara  SCOSYXL15120w 112947 
1500W/2000W 208/240/ AC 15 ^ in 4in 4⁄4in  Solara X SCOSYXL20240w 117951 
Mfr. Item 
А _ Description Model No. 
Solaira Controls | 
Control and Enclosure, 120V; 208-240V, 30A PASCR30-1-DIN 7838М0 
Digital Variable Heat Control, 120/208/240V AC, 16 A SMRTV16-DV 20HN32 
Digital Variable Heat Control, 120/208/240V AC, 34 A SMTRV34-DV 20HN33 112939 
Occupancy Sensor, 208/240V AC, 16.6 A SMRTOCC40 20HN39 
Occupancy Sensor, 208/240V AC, 25 A SMRTOCC60 20HN40 
SMRTVTEM-R 20НМ35 
SMRTTIM40 20HN37 
SMRITIMGO ^ 20HN38- 
SMRTVRMT 20HN34 
Mfr. Item 
А For Use With Voltage Model No. 
Solaira Replacement Heater Lamps i І 4 
112952 240 SWIREAW15240 112963 112943 
112951 240 SWIREAW20240 112964 
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Electric Heaters 


шалу Since 1917 


Indoor/Outdoor Suspended Infrared 
Radiant Electric Ceiling Heaters 


Quietly heat areas like entrances, patios, and bus shelters. Heaters withstand rain 
and provide snow and ice control. Can be ceiling- or wall-mounted with either an 
included or optional bracket. Units may be used with a variable heat controller. 


Wattage Beam Housing Overall Overall 
Out ы Voltage Phase Pattern Color Length Width 
Flat ane Fate HN, Nuus Material би 
ilver біп 5 % in 
3150W 240VAC 1 60° Silver 47 Vein 5 іп 
480VAC 1 60? Silver 47 Vein 534in 
208V AC 1or3 60? Silver 25 ein 1494 in 
4300W 240VAC Tors 60° Silver 25 isin 14 іп 
480V AC 10:3 60° Silver 25 ein 14 %in 
208/ АС 1or3 60° Silver 47 Vein 14 94 in 
9500W 240VAC 10:3 60° Silver 47 ein 14 Жіп 
—  480VAC 1072 60° Silver 47 Yin 1434 in 
ШЕР шыш шош 
; Ы 0 іп іп 
Quartz Lamp, Huninim Housing Material a " 
ы ilver in in 
EET ON Ms nn n 
Ы ilver in in 
3200W 480VAC 1 309 Silver 24in  15in 
208VAC 1 60? Silver 24in  15in 
240VAC 1 60? Silver 24in  15in 
277VAC 1 60? Silver 24in  15in 
480VAC 1 60? Silver 24іп  15in 
208VAC 1 30? Silver 33in 15іп 
240VAC 1 309 Silver 33in  15in 
5000W. 480VAC 1 30* Silver 33in  15in 
208VAC 1 60° Silver 33in  15in 
240VAC 1 60? Silver 33in  15in 
480VAC 1 609 Silver 33in  15in 
7300W 480VAC 1 30° Silver 4біі  15in 
480VAC 1 609 Silver 4біп  15in 
208VAC 1or3 30° Silver 24in 21 %in 
240V Аб Tas 30° Silver 24in 21 № іп 
277VAC 1073 30° iler | 24in 21 Yin 
4800W 480V AC Tor3 30^ Silver 24іп 21 %in 
208VAC 1or3 60° Silver 24іп 21 %in 
240/ АС Tor3 60° Silver 24in 21 іп 
27/VAC 1or3 60° Silver 24in 21 %in 
480V AC 1or3 60° Silver 24in 21 in 
PIVA Tora 0e Siver 33 n 21i 
or s ilver in АШ 
7500W 480VAC 1or3 30% Silver 33in 21 %in 
208V AC 1or3 60° Silver 33in 21 іп 
ШЕН ӨЛЕ 
or n ilver in 5 in 
ПП ниш шош 
or Ы ilver in 2 in 
Quartz EUN Salvanized Steel T Housing Material 
1 ° Bronze 24in  15in 
245 Y 1 30 ° Bronze 24in  15in 
3200 W 240 V 1 60° Bronze 24іп  15in 
240 V 1 90° Bronze 24in  15in 
2717 V 1 90° Bronze 24in  15in 
480 V 1 90° Bronze 24in ТБіп 
5000W 480/ 1 90? Bronze 33in  15in 
Quartz ED Ri Steel Dg Material 
1 Silver 24in 1Біп 
27° Y 1 30 5 Siver 24іП  1bin 
208 V 1 609 Silver 24іп  15in 
240 V 1 60° m 24in  15in 
277 V 1 60° ilver 24in 15in 
3200W —50y 160° Silver 24 in 15 in 
208 V 1 909 Silver 24 in  15in 
240 V 1 90% Silver 24п  15in 
271 V 1 909 Silver  24in  15in 
480 V 1 90? Silver 24іп  15in 
208V 1,3 30? Silver 24іп 21 %in 
480V 1,3 30? Silver 24іп 21 іп 
4800W 208V 1,3 909 Silver 24іп 21 %in 
240V 1,3 90? Silver 24іп 21%іп 
шшш ЕЕ 
Ы ilver in in 
5000W -4890y — 1 — 90* Siver 33in 151П 
277V 1,3 30° Silver 33in 21 in 
480У 1,3 309 Silver  33in 21 %in 
7500 W 277V 1,3 60° Silver 33in 21 %in 
480V 1,3 609 Silver 33іп 21 %in 
277V 1,3 909 Silver 33in 21 іп 
480V 13 907 Si ver 33in 21 іп 
480 V 1 30° iler 46in 15іп 
7300 W 4801 1 60? Silver 46in  15in 
mon шш же! 
480 60° ilver 4біп 21 %in 
Quartz тае: зи айе St m mater T 
ilver in h in 
4000W SAYAC —1 — 60% Silver 55in 7 %in 
208VAC 1 609 Silver ббіп 7 %in 
6000W 240VAC 1 60° Silver 66in 7 %in 
277VAC 1 60? Silver 66in 7 %in 
480VAC 1 609 Silver 66in 7 %in 
1500W 120VAC 1 60% Silver 48іі 5%іп 
3000W 208V A 1 60° onal ver 59іп 5 $i in 
240V A 1 60? 59in 5 %in 
Quartz Tube, Frosted, Galvanized Steel M Material 
3000W 208VAC 1 60° Bronze 58in 5%in 
240VAC 1 60° Bronze 58in 5%іп 


* Semi-protected outdoor areas only; units must be covered. 
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Overall 


Depth 


6 іп 
6 “іп 
6 “іп 


6 V» in 
6 ^ in 


Mfr. 
Model 


FSA-3120-1 
FSA-3124-1 
FSA-3148-1 
FSA-4320-3 
FSA-4324-3 
FSA-4348-3 
FSA-9520-3 
FSA-9524-3 
FSA-9548-3 
F31-FSS-1 
F43-FSS-3 


НА-208// 
0-ТНА-240/ 
222-30-ТНА-277/ 
222-30-ТНА-480/ 
222-60-ТНА-208/ 
222-60-ТНА-240/ 
222-60-THA-277V. 
222-60-ТНА-480// 
342-30-THA-208V 
342-30-THA-240V 
342-30-THA-480V. 
342-60-THA-208V 
342-60-THA-240V 
242-60-ТНА-480// 
462-30-ТНА-480// 
462-60-THA-480V 
223-30-THA-208V. 
223-30-THA-240V. 
223-30-THA-277V. 
223-30-THA-480V. 
223-60-THA-208V. 
223-60-THA-240V. 
223-60-THA-277V. 
223-60-THA-480V. 
343-30-THA-208V. 
343-30-THA-240V. 
343-30-THA-480V. 
343-60-THA-208V. 
343-60-ТНА-240/ 
343-60-THA-480V. 
463-30-THA-480V. 
463-60-ТНА-480/ 


F-30-222-TH 
H-30-222-TH 
H-60-222-TH 
-90-222-TH 


0-222 TH 
0-342-ТН 


222-30- 
222-30- 


-90- 
-9 
-9 
-30- 
-30-222-ТН55 
-60- 
-90- 
-90- 


-60- 
-60- 
-90- 
-90- 


OCH2-55-208V-SS 
OCH2-55-240V-SS 
OCH2-66-208V-SS 
OCH2-66-240V-SS 
OCH2-66-277V-SS 
OCH2-66-480V-SS 
OCH-46-120V-SSE 
OCH-57-208V-SSE 
OCH-57-240V-SSE 


OCH57-208VE 
OCH57-240VE 


Item 
No. 


411663 
411664 
411665 
411666 
411667 
411668 
411669 
411070 
411671 
786LK9 
786112 


56FD25 
56FD26 
56FD27 
56FD28 
56FD29 
56FD30 
56FD31 
56FD32 
56FD33 
56Е034 
56Е035 
56Е036 
56Е037 
56Е038 
56Е039 
56FD40 
56FD41 
56FD42 
56FD43 
56FD44 
56FD45 
56FD46 
56FD47 
56FD48 
56FD49 
56FD50 
56FD51 
56FD52 
56FD53 
56FD54 
56FD55 
56FD56 


786LC9 
786LD0 
786LD8 
786LE6 
786LE7 
786LE8 
786LH7 


786LD4 
786LD5 
786LE1 
786LE2 
786LE3 
786LE4 
786LE9 
786LFO 
786LFA 
T86LF2 
786LF3 
786LF6 
786LG1 
786LG2 
1861.04 
786LHO 
786LJ0 
786LJ2 
786LJ3 
7865 
78616 
786LJ8 
786LJ9 
786LK1 
786LK3 
786LK5 
786LK6 
786LK7 


55VL67 
55VL68 
55VL69 
55VL70 
55VL71 
55VL72 
2KDA8 
2KDA8 
2KDC1 

61HK46 
61HK47 


aa a a dal od od 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 
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411G63 


786LK9 


786LC9 


786LD4 


Electric Infrared Heater Selection Guide 


DESIRED TEMP. RISE = 
Desired comfort temp. - 
average ambient temp. 


WATTS REQUIRED = 

For Indoor Spot Heating: Sq. 
ft. to heat x desired temp. rise 
For Indoor Total Area/ 
Building Heating: Sq. ft. to 
heat x desired temp. rise x 0.5 
For Outdoor Spot Heating: 
Sq. ft. to heat x desired temp. 
rise x 2.0 

For Outdoor Snow and Ice 
Control Heating Systems: 
Sq. ft. to heat x (avg. 85 to 110 
watts/sq. ft.) 

Note: Multiple heaters may be required 


to achieve required watts for desired 
coverage. 


HEATING ELEMENTS 


Flat Panel Emitters: 

No glass materials. For indoor 
spot heating. 

Quartz Lamp: For snow and 
ice control, indoor/outdoor spot 
heating, and indoor total area 
heating. 
Quartz Tube: For indoor/ 
outdoor spot heating and indoor 
total area heating. 


Find even MORE on Grainger.com® 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Electric Heaters 


| Find Electric Wall & Ceiling Heater Thermostats & Accessories on Grainger.com® 
Mounting Brackets & Frames for Electric Infrared Heaters 


Used to either complete an initial installation or to modify the mounting style of a wall or ceiling heater, 
such as surface mounting a recessed heater. 


Outside Outside Mfr. Item 
H w Color і For Use With Model No. 
Mounting Frame, Recessed, Surface-Mount, Frame Extends 1in | 0 AES - 
27 in 17 %in Brown Fits ALL Fostoria Mfg. No 222-TH Series RMF-222-A 3UD75 
17%in Gray Fits ALL Fostoria Mfg. No 222-THSS Series АМЕ-222-55-А 30076 
32in 29 %іп Gray Fits ALL Fostoria Mfg. No 223-THSS Series RMF-223-5S8 30077 
49in —1775in Gray Fits ALL Fostoria Mfg. No 462-THSS Series RMF-462-SS-A 30079 
Mounting Frame, Recessed-Mount, Frame Extends 1 in J С 3 
36 in 1775in Brown Fits ALL Fostoria Mfg. No 342-TH Series RMF-342-A 2KDD9 
iz7&in Gray Fits ALL Fostoria Mfg. No 342-THSS Series RMF-342-SS-A 2К008 
4iin 29%іп Gray Fits ALL Fostoria Mfg. No 343-THSS Series RMF-343-SS 2KDE1 
49 in 17%in Brown Fits ALL Fostoria Mfg. No 462-TH Series RMF-462-A 2KDE2 2KDD9 
54in 29% in бгау Fits ALL Fostoria Mfg. No 463-THSS Series RMF-463-SS 2К0ЕЗ 
Tandem Kit, Ceiling-Mount, Frame Extends 1 % in à 
27 in 17%in _ Gray Supports (2) FSS-95 Series, Mfr. No. FSS-9520-3, FSS-9524-3, FSS-9548-3 — FSS-951MK 45ЕМ34 
Wall Mounting Bracket, Surface-Mount 
12 іп 41 in Gray All Fostoria Mul-T-Mount and OCH Models VMB-41-SS 2KDD1 
ae : тї 
Panel Emitters for Electric Infrared Heaters ППТ 


Replace worn or damaged emitters in indoor electric infrared heaters. 
Emitters quietly warm surfaces through radiant energy. 


Wattage Mfr. Item 
Output Voltage For Use With Model No. 1. | 

208/ АС CH-420-1C, CH-420-3A, Mfr. Мо. MR-420-1 64337-022 45ЕМ42 

3,150W 240/ AC CH-424-1A, CH-424-1C, Mfr. Мо. MR-424-1 64337-023 45EM43 | | 
480V AC CH-448-1A, CH-448-1C, Mfr. No. MR-448-1 64337-025 45ЕМ44 
208V AC CH-620-3A, CH-620-3C, Mfr. No. MR-620-3 64337-027 45ЕМ45 
240V AC CH-624-3A, CH-624-3C, Mfr. No. MR-624-3 64337-028 45EM46 

4,300W  240V AC Mfr. No. FHK-624-3A 64337-050 45EM53 2 
480V AC CH-648-3A, CH-648-3C, Mfr. No. MR-648-3 64337-030 45EM47 
480V AC Mfr. No. FHK-648-3A 64337-051 45ЕМ54 
208V АС CH-1320-3A, CH-1320-3B, Mfr. No. MR-1320-3 64337-032 45ЕМ48 \ =м | 
240V AC CH-1324-3A, CH-1324-3B, Mfr. No. MR-1324-3 64337-033 45EM49 à ШЫ 
240V AC CH-2724-3B, CH-2724-3C, Mfr. No. MR-2724-3 64337-038 45ЕМ51 1 > uM 

9,500 W 240/ AC Mfr. No. FHK-1324-3A 64337-053 45EM55 "A 
480V AC CH-1348-3A, CH-1348-3B, Mfr. No. MR-1348-3 64337-035 45ЕМ50 : 
480V AC CH-2748-3B, CH-2748-3C, Mfr. No. MR-2748-3 64337-040 45ЕМ52 45EM45 
480V AC Mfr. No. FHK-1348-3A 64337-054 45EM56 


TER 1UMN3 


Tubular Elements for 
Electric Infrared Heaters 


Replace worn or damaged elements in indoor and outdoor electric infrared 
heaters and quietly warm surfaces using radiant energy. Horizontal burn, 
except where noted. 


Wattage Overall Dim. - Mfr. Item 
Output For Use With Voltage Dia. xL Model No. 
Clear, Electric Infrared Tubular Heater Element, 5% in Pigtail 
500 W Mfr. No. MM-13A 120V AC Y&inx8'Aein 630-05129 29XR19 
208V AC Увіпх191И6іп AGS1620 56FD57 
208V AC Эіпх197/6іп 630-15209 TUMN3 
240V AC Эіпх197/6іп 631-16249 29XR26 * 
240VAC X Yieinxi9!Vein 4А051624 56FD58 


1600W — 222 Mir No 240VAC Jéinxi9'Vein 630-16249 ТИМА 
, 277/АС- Эіпх191/6іп 630-162793  29XR22 
277V AC Увіпх191/сіп AGS1627 56ҒП50 
480VAC сіп х197/6іп AGS1648  56FD60 
480V AC % inx 19's in 630-16489  2KCZB 
208VAC  %inx 287 %sin 630-0520 29XR23 
208/ AC Ye in x 19%e in AGS2520 56Е061 
240V AC  SViinxi9'Viein  AGS2524  56FD62 
2.500 W 343, Mfr. No. 240VAC Эіпх287/6іп 630-25249 2KCZ9 
: 342, MM-33A OTIVAC %inx 28's in 630-25279  28XR24 
480V AC %c inx 19'%e in AGS2548  56FD63 
480V AC %іпх287/6іп 63025489  2KDAT 
B00VAC іп х281/віп 631-25600 29ХВ28 * 
RESO 480V AC віп х 19"%e in  AGS3648  56FD64 
i 463, Mfr. No. Д807АС %іпх411/6іп 630-36480  1UMNS 
зво у 462 MM-46A BOOVAC %іпх4110віп 631-30570 29Х829 * 
i 600VAC %inx 41s in 630-385793  29XR25 tem 


Frosted, Electric Infrared Tubular Heater Element, 5% in Pigtail 


450W Міг. Мо. FFH-912B — 120VAC  *$inxi2'vin 671-3454  1UMN9 Enclosures for Electric Infrared Heaters 


550W Mfr. No. FFH-512A 120V AC іп х19%іп 671-3492 1UMP1 


Frosted, Electric Infrared Tubular Heater Element, Terminals = 1 or 3 phase 
1,500 W 120VAC — Y&inx39!Viin 671-3784 1UMN6 
> 000w Mfr No. OCH-46 208VAG  S&inx39'Vein 671-5061 29XR41 Includes door lock, NEMA 1 enclosure, and 50A contactor(s). 
ns 27TVAC — Yinx 39'Vein 671-5018 —— 29XR38 Find more on Grainger.com. 
2,250 W 480V AC — *6inx50!Vicin 671-5058 29XR39 
Mfr. No. OCH-57 208V AC — *einx50!Vicin 671-5060 1UMN7 208V AC, 240V AC, 480V AC, 480V AC, 
3,000 W ye 240VAC X *6inx50!Viein 671-3786 1UMN8 Control Volts 24 | Control Volts 24 Control Volts 24 Control Volts 120 
27/V AC — %inx50%ein 671-5059 29XR40 Mtr. Item Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 
Red, Glare Reduction Sleeve Amperage | Model Мо. Model Мо. Model No. Model No. 
1,600 W_ All 1600W Qtz. Lamp — Yeinx16%in 31939009 1UMR1 * 50A FPC-8210 5JNG2 |FPC-2210 5JNG6 |FPC-4210 5ЈМЕ8 | FPC-4110 5GUY8 
2,500 W All 2500W Qtz. Lamp — 1s inx24⁄4in 31940009 2KDA2 * 100A  |FPC-8220 5JNG3 |FPC-2220 5JNG7 |FPC-4220 5JNF9 | FPC-4120 5GUY9 
3,650 W All 3650W Qtz. Lamp — Тиіп х 38 in 31941009 1UMR2 * 200A  |FPC-8240 5JNG4 |FPC-2240 5JNG8 |FPC-4240 5JNGO | FPC-4140 5670 
* Horizontal or vertical burn. 300A  |FPC-8260 5JNG5 |FPC-2260 5JNG9 |FPC-4260 5JNG1 | FPC-4160 5GUZ1 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 3081 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. zm 


Gas Heaters Details on page A1. 
Portable Gas Tank-Top — 
А 4- —— ayton 
Radiant Heaters Dyna-Gl6 бменектт ass 
= Fuel type: propane Heaters mount on standard DOT 20-Ib LP cylinders, making them ideal as a temporary 
heat source in cold buildings, garages, and jobsites. No electricity required. 
Heating Min. 
Capacity Heating Fuel Cylinder Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Area Consumption Size Ignition Type Height Width Depth Brand Model No. 
1-Head, 360° Cylinder Head Shape У 
40,000 BtuH 1,000 sqft — 1.8 Ib/hr 20 Ib Standing Pilot — 20 "йіп 8 76 in 8 іп Dyna-Glo TT360DG 54ЕР09 
45,000 BtuH 1,125 sqft 2.08 Ib/hr 20 Ib Standing Pilot ^ 1534in itin tin Mr. Heater MH540T — 197JR0 
1-Head, Rectangle Head Shape S) ] . Ё 
4 16,000 BtuH 400 sqft 0.66 lb/hr 11 Ib Standing Pilot 13 vs in 10 1/6 in 4% in Re-Verber-Ray P-16T 2E392 
“ғ 32,000 BtuH — 500 sq ft 1.3 Ib/hr 14 Ib Standing Pilot 18 % in 10 1/6 in 4 Vb in Re-Verber-Ray P-32T 2E393 
1-Head, Round Head Shape 
i / 15,000 BtuH 176540 0.66 Ib/hr 20 Ib Standing Pilot 12 Vie in 84 in 7 in Dyna-Glo TT15CDGP 453/10 
m d 2E393 15,000BtuH 2505408 ^ 0.66 Ib/hr 201b Маїсһіеѕ5 Piezo 12 іп 7 Ve in 8 Vi in ayton 5RCCO 5RCCO 
2-Head, Round Head Shape 
54EP09 30,000 BiuH 490 sq ft 1.4 Ib/hr 20 Ib Standing Pilot — 17 iin 6 6 in 6 “іп Dyna-Glo TT30CDGP — 453V11 
(Tank Not Included) 30,000 BtuH — 500 sq ft 1.32 lb/hr 20 Ib Matchless Piezo 15 in 17 in 6 іп Dayton 5RCC1 5RCC1 
мннелтен 


Portable Gas Table-Top Heaters 
= Fuel type: propane 
= Matchless piezo ignition 


Heaters are placed on work surfaces or floors to provide supplemental, close-up warmth, 
making them ideal for personal heating. 


Heating Min. 
Capacity Heating Fuel Cylinder Housing Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Area Consumption Size Body Shape Color Height — Width Depth Model No. 


3,800 БИН 95 sq ft 0.2 Ib/hr 116 Cylindrical ^ Grey, Red 12 in 10 56 in 10 in MH4B-F215120  197JM5 
9,000 BtuH 225544 — 0.33 Ib/hr ТІР Rectangular Black Red  1436in gin 14% in  MH9BX-F232050 197JN2 
197JW7 12,000 BtuH 300 sq ft 0.6 Ib/hr {lb Rectangular Black, Camo 14 Жіп 9 in 14 in MH12HB-F232045 197JN1 
18,000 БИН 45059 0.83 Ib/hr 218 Rectangular Black Red — 19in — 1176in 17Y2in  MH18B-F274806 197JW7 


Portable Gas Patio Heaters crown мету bafid. 


Provide 360° radiant heat for restaurant, hotel, and retail patios as well as other outdoor locations. 
Heaters have a wide, angled canopy-style reflector that directs heat downward, keeping people 
warm at ground level. They can be moved around as heating needs change. Models conceal LP 
cylinders inside a cabinet in the base. 


Heating Min. 
Capacity Heat Housing Cylinder Overall Overall Overall Overall Overall Overall Mfr. Item 
Input Pattern Color Size Ignition Type Height Height Width Width Depth Depth Brand Model No. 


45,000 BtuH 6 to 10 ft Bronze 20 Ib Electrical Spark | 90in 901п 18 Шіп 18 Жіп 35 іп 35 2 in Crown Verity CV-2620-AB 60YG45 
45,000 BiuH 6to 10 ft Matte Silver 201b ^ Electrical Spark 90іп 90іп 18 біп 18 Ий іп 35 1^ in 35 “Yin Crown Verity CV-2620-SV 60YG47 
45,000 BtuH 6 to 10ft — Silver 2010 Electrical Spark — 90in 90іп 184in 18 іп 35 7 іп 35 7 іп Crown Verity CV-2620-SS 60YG46 


46,000 BtuH 810108 Bronze 2010 _ Intermittent Spark 87 in 87in  32in 32in 32in 32іп Bond 52156 786Y45 
60YG45 60YG46 46,000 BtuH 810100 Silver 20lb Intermittent Spark 87in 87in 32in 32in 32in 32in Bond 52157 786Y46 
Portable Gas Convection Can Heaters Dyna-Gló 
= Matchless piezo ignition Heating А Min. 
a Capacity Heating Fuel Cylinder Overall Mfr. Item 
Heaters use convection " дири Area Consumption Size Depth Brand Model No. 
i atural Gas 
heating to create currents 100,000 BtuH = 100 cfh = 13 іп L.B. White CV100CZND12001B 161/293 
that warm and circulate the “Propane 
i ' i 25,000 BtuH 600 sq ft 1.16 lb/hr 20 Ib 11 іп Dayton — 6BY71 
аг. They're typically used 25,000 BtuH 600 sq ft 11.6 Ib/hr 20 Ib 113 in Dyna-Glo RMC-LPC25DG 453V04 
in construction applications 80,000 BiuH 2000 sq t 22 Г in "олг Ed D " in Dyna-Glo RMC-LPC80DG 15210 
i Д tu ,000 sq ft Jj r B in ayton — 
and are placed in the center 200,000 BtuH 4,700 sq ft 9.28 Ib/hr 100 Ib 15 “зіп Dayton — 6BY74 
of a small area to provide 200,000BtuH 4,700 sq ft 9.28 Ib/hr 100 Ib 1576 in Dyna-Glo EMT PCA 453/06 
: o i 200,000 BtuH — 9.28 Ib/hr 100 Ib 15in L.B. White 900-320 161/295 
360° supplemental heating. —250:000-80н 7200544 — 21/104 bhr — —100 Ib i3in — LB. White CV225CZPD11001B —18W292 
6BY74 250,000 BtuH — 11.6 lb/hr 100 Ib 15in L.B. White 900-341H 161/294 


Portable Gas Radiant Can Heaters ШАШ оос 


Heaters use infrared radiant heating, which is absorbed by people and objects to warm them faster and more efficiently than 
convection heaters that warm the ambient air. They're typically used in construction applications and are placed in the center 
of a small area to provide 360° supplemental heating. 


Heating 
Capacity Heating Fuel Ignition Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Area Consumption Type Height Width Depth Brand Model No. 
Natural Gas 
100,000 BtuH 2,900 sq ft 104 cfh Matchless Piezo 29 % in 16 іп 16 іп Dayton — 1WVL8 
100,000 BtuH 2.900 sq ft 104 cfh Matchless Piezo 29 15/5 in 16 94e in 16 94e in Dyna-Glo RA100NGDGD 453/07 
250,000 BtuH 5,900 sq ft 250 cfh Matchless Piezo 44 hs in 14 % іп 14 % in Dayton — 6BY72 
250,000 BtuH 5,900 sq ft 250 cfh Continuous Spark 44 9 in 14 ТИ in 14 s in Dyna-Glo RA250NGDGD 453/09 
Propane, Minimum Cylinder Size 100 Ib 
1WVL8 125,000 BtuH 2,900 sq ft 5.8 Ib/hr Matchless Piezo 29 1916 in 16 16 in 16 %e in Dyna-Glo RA125LPDGD 453/08 
3082 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Gas Heaters 


Natural Gas 
453V02 


Natural Gas 


52JP78 
EE Tradesman 170 tna 
Propane Propane Propane чю | 
197Ј25 3VE55 32MY59 
Ир ү 
Dyna-Glé MASTER o> [Г Propane 


Direct-Fired Portable Gas Torpedo Heaters 


These heaters are used as the primary source of heat in ventilated enclosed spaces or in open spaces, like jobsites and construction sites. 
Heaters have an open flame that directly heats the air to warm a space. 
Heating 


Capacity Heating Fuel Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Area Key Features Consumption Height Width Depth Brand Model No. 
Natural Gas, Electric Ignition Б me - z Е S 
3,500sqft Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, On/Off Switch, Thermostat 146 cfh 16%in 11 %ein 25 віп Dyna-Glo RMC-FA150NGDGD 453V02 
150,000 BtuH — 3,500 sq ft Flame-Out Sensor, On/Off Switch, Thermostat 146 cfh 16%їп 25%іп 11 ein ayton — 3VES6 
3,800 sq ft Digital Readout, Fame-Out Sensor, DG Switch, Thermostat 146 cfh 15 іп 9in 26 in Master MH-150NGT-GFA 32MY62 
uilt-In Air Pressure Gauge, Flame-Out Sensor, | 1 А " 
3,500 sq ft Diagnostics, On/Off Switch, Thermostat 155 cfh 16 in 9^ in 24 in L.B. White CP170EUNN21163T 16W281 
aaah Built-In Air Pressure Gauge, Flame-Out 155 cfh 161 өті 24in L.B. White CP170DSNN21163T 16W278 
uy SQ Sensor, On/Off Switch, Thermostat т 2n Е oH 
Natural Gas, Propane, Electric Ignition 
250.000 Btu, 2000 sqft Flame-Out Sensor, LED Diagnostics 18.6 lb/hr 219 12%in 34%in LB. White CH400 ^ — 60NT66 
400.000 BtuH 20,000 sq ft Flame-Out Sensor, LED Diagnostics 18.6 Ib/hr, 400 cfh 22 %in 2101п 50in L.B. White CP400DF GONT6S 
' 20,000 sq ft Flame-Out Sensor, On/Off Switch, Thermostat 400 cfh, 4.4 gph 24 in 18 in 46in Ѕиге Flame $405 5PFW3 
750,000 BtuH — 37,000 sq ft Flame-Out Sensor, LED Diagnostics, On/Off Switch, Thermostat 750 cfh, 8.25 gph ^X 30in 26 in 48 Yin Heat Wagon 1800B 52JP77 
950,000 BtuH 47,500 sq ft Flame-Out Sensor, LED Diagnostics, On/Off Switch, Thermostat 950 сіп, 10.45 gph 39іп 30 іп ТЗіп Неаї Wagon 950H 52JP78 
Propane, Battery Ignition 
68,000 BtuH 1,700 sq ft Flame-Out Sensor, On/Off Switch 3.15 Ib/Rr i7/4in 210іп  124in DeWalt DXH70CFA 197.75 
Propane, Electric Ignition Я 
40,000 BtuH 940 sq Flame-Out Sensor 1.9 Ib/hr 13%in 19*»ein 8 Yin Dayton — 3VE55 
60.000 BtuH. 1:390 sq ft Flame-Out Sensor 2.8 Ib/hr 130іп 19%sin 8 Yin Dayton = 3VE54 
: 1,500 sq ft Flame-Out Sensor, On/Off Switch 1.9 Ib/hr 13 іп 7^ in 18 in Master MH-60V-GFA 32МҮ59 
3,100 sq ft Built-In Air Pressure Gauge, On/Off Switch 3.5 Ib/hr 16 in _121п 25%cin  L.B.White Тгайеѕтап 125 5306096 
125,000 BtuH — 3,100 sq ft Flame-Out Sensor 8 Ib/hr 16 йіп 25%іп 11'%ein Dayton -- 3VE57 
3,125 sq ft Flame-Out Sensor, On/Off Switch 5.8 lb/hr 15 in 9in 25 in Master MH-125V-GFA 32МҮ60 
3,500 sq ft Built-In Air Pressure Gauge, On/Off Switch 7 lb/hr 16%in 11%ein 25 віп  Dyna-Glo RMC-FA150DGD 453/01 
150,000 BtuH _ 3,500 sq ft Flame-Out Sensor 7 Ib/hr 1l6vsin 25%іп 11'%ein Dayton ru 3VE58 
3,800 sq ft Ba ane Out Sensor, pn Switch ГЕП 5.5 Ib/hr 15in 9 in 25 in Master MH-150V-GFA — 32MY61 
uilt-In Air Pressure Gauge, Flame-Out Sensor, ; i ; ; p 
4,000 sq ft Diagnostics, On/Off Switch. hermostat 7.2 Ib/hr 16 іп 9 in 24 in L.B. White CP170DUPN21163T 16W280 
ЕТТТ Built-In Air Pressure Gauge, Flame-Out 7.2 Ib/h 16i 95i 24i B. White CP170DSPN21163T 16W277 
P UP sq Sensor, On/Off Switch, Thermostat : r n zin n bene ane 
Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, ; ; i 
300,000 BtuH 7,000 sq ft Fuel Gauge, On/Off Switch. eeu 13.9 Ib/hr 18%in 12%in 331/віп Dyna-Glo RMC-FA300DGD 453/03 
7,000 sq ft Flame-Out Sensor, On/Off Switch, Thermostat 13.9 Ib/hr 18 “іп 33%in 12%in Dayton = 3VE59 
375,000 BtuH — 9,300 sq ft Digital Readout, Flame-Out Sensor, On/Off Switch, Thermostat 10.4 Ib/hr 23 in 13 in 35 іп Master MH-375T-GFA 32МҮ63 
Built-In Air Pressure Gauge, Flame-Out ; ; i ; 
9,000 sq ft Sensor, On/Off Switch. Thermostat 3 gph 21%in 12%in 34 ^in L.B. White CP400HSPN21163T 16W279 
Е 9,000 sq ft Built-In Air Pressure Gauge, Flame-Out 3 gph 21% in 12%in 34%in L.B. White CPA00HUPN21163T 16W282 
ue SQ Sensor, On/Off Switch, Thermostat 9p en ain aani i: venite 
Propane, Manual Ignition 
42,000 BtuH 1,000 sq ft Flame-Out Sensor, On/Off Switch 1.9 Ib/hr 13 in 7 in 18 in Master MH-40-GFA 32МҮ58 


Dyna-Glé 
Portable Gas Radiant Cabinet Heater 


= Propane 

Heater uses infrared radiant heating, which is absorbed by people and objects to warm them 
faster and more efficiently than convection heaters. It's placed on the floor and provides 
directional supplemental heat to small areas like garages. 


Heating Min. 
Capacity Heating Fuel Cylinder Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Area Consumption Size Height Width Depth Model No. 


18,000 BtuH 600 sq ft 0.83 Ib/hr 20 Ib 23 % in 14% in 15 Yin RATSLPDG 453/12 
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| | EE Premier 350 DF =| 


й Direct-Fired Portable Gas Ducted & Tent Heaters 


Heaters have an open flame that directly heats the air, warming a space. The exhaust gases mix into the air, 
ae so these heaters are used in ventilated spaces. They provide the primary source of heat in tented spaces and 
| construction sites where the heat can be ducted. Heaters feature built-in air pressure gauge, LED diagnostics, 
power failure indicator, and remote-mounted thermostat. 


Heating 
с Capacity Heating Fuel Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Area Consumption Height Width Depth Model No. 
Natural Gas, 


Natural Gas, Propane 


-------......--”-””..” 


Ргорапе 80,000 BtuH 20,000 sq ft 3.7 Ib/hr, 80 cfh 22 in 28 in 13 Yin CSO80BSDN22168T 407М21 
16W290 170,000 BtuH 40,000sqft — 7.9 Ib/hr, 170 cfh 32 in 32 “cin 24 “cin CS170BSDN22168T 16М/287 
350,000 BtuH 80,000 sqft 350 cfh, 2.63 gph 41 in 48 Эвіп 28 in CS350DSDN22168T 161/290 
— Propane 
“> 80,000 BtuH 20,000 sq ft 3.7 Ib/hr 22in 28 in 13 Yin TS080CSPN22168T 16W283 
қ (ШЕШІ Premier, Ё Е 170,000 BtuH 40,000 sq ft 7.9 Ib/hr 32 in 32 “cin 24 “cin TS170BSPN22168T 16W285 
ы Mfr. Item 
1 Description Model No. 
Accessories 
Ducting with Adapter, Gray, 12 ft L x 12 in Dia., For Use with 16W283, 16W285, 16W287 500-26346 16W307 
- Ducting with Adapter, White, 12 ft L x 12 in Dia., For Use with 16W283, 16W285, 16W287 500-26347 16W308 
А Ducting with Adapter, White, 12 ft L x 18 in Dia., For Use with 16W288, 16W290 500-22835 16W311 
* End Diffuser, 13 94s in H x 32 іп W x 22 Y in D, For Use with 16W307, 161/308, 16W309 500-26350 16W310 
End Diffuser, 19 % in H x 52 % in W x 28 “іп D, For Use with 16W311, 16W312 500-23189 16W313 
Propane Unit Diffuser, 19 % in H x 23 іп W x 24 % in D, For Use with 16W283 132902 16W305 
16W283 Unit Diffuser, 19 % in H x 32 % in W x 24 % in D, For Use with 16W285 500-26351 16W306 


"ar (SUREFLAME) wagon 
Indirect-Fired Portable Gas Ducted & Tent Heaters 


= Natural gas/ These heaters have a chamber that is isolated from the flame, allowing the exhaust fumes to 
propane be vented outside and the heated air to remain clean. They provide the primary source of heat 
in tented spaces and construction sites where the heat can be ducted. 


Heating 
Capacity Heating Fuel Overall Overall Overall Mfr. Item 
нор Area Key Features Consumption Height Width Depth Brand Model No. 
eaters 
400,000 Automatic Safety Shut-Off, Power 400 cfh, 4 i ; 
Btu 17,000 sq ft Failure Indicator, Thermostat 4.4 gph 59 in 29in 82іп SureFlame 1X405  52JP73 
400,000 Automatic Safety Shut- 400 cfh, Р | P 
BtuH 17,000 sq ft Off, Thermostat 4.4 gph 45 in 24in 60іп HeatWagon VG400  5PFW5 
Mfr. Item 
Description Model No. 
Accessories 
Gas Pressure Regulator, For Use with 112967, 112968, 52JP73, 5PFW3, SPFW4, 5PFW5 B42R 6DMN6 
Ducting, 25 ft, For Use with 5PFW5, 6DMPO, 6DMP2, 6DMP4 WD1225 6DMRO 
% in High Pressure Gas Hose, 25 ft, For Use with 112967, 112968, 52JP73, SPFW3, SPFW4, 5PFWS 1525 6DMR4 
34 in High Pressure Gas Hose, 50 ft, For Use with 112967, 112968, 52JP73, 5PFW3, 5PFW4, 5PFW5 7550 6DMR5 
heat 
wagon 


Direct-Fired Portable Gas Remediation & Tent Heaters 


= Natural gas/ Units raise and maintain the ambient air temperature high enough to kill insects, making 
propane them ideal for treating insect infestations. They can also act as a primary source of heat 


= Ductable up for tented spaces and construction sites. They have an open flame that directly heats the 
to 50 ft. air to heat a space. 


Heating Air 

Capacity Heating Temp. Fuel Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Area Key Features Rise Consumption Height Width Depth Model Мо. 
Heat Wagon Heaters 


250,000 BtuH 12,500 sqft Automatic Safety Shut-Off, 1709: —255cfh,2.6gph —36in — 31in X 45in 06250 112967 
400,000 BtuH 20,000 sq ft Power Failure Indicator 180°F 404 сіп, 4.3 gph 39іп 34 in 61in (00400 112968 


Descripti Brand Model Т 

escription ran ойе 0. 

112967 Accessories 
Duct Adapter, For Use with 112967 Heat Wagon AR250 112969 
Duct Adapter, For Use with 112968 Heat Wagon AR400 112970 
Ducting, 25 ft L x 18 in Dia., For Use with 112967 Heat Wagon |WD1625HT5 117971 
Ducting, 25 ft L x 20 in Dia., For Use with 117968 Heat Wagon WOD2025HT5 117972 
Gas Pressure Regulator, For Use with 112967, 112968, 52JP73, 5PFW3, 5PFW4, 5PFW5 Itron B42R 6DMN6 
Thermostat, 120 V AC, For Use with 112967, 112968 Heat Wagon — DIGTHIDF-5 117973 


Dyna-Glo 


asavia Portable Kerosene Radiant Floor Heaters 
They efficiently warm small spaces like garages up to 500 sq. ft. Heaters use 
radiant heating to emit warmth that gets absorbed by people and objects, 
warming them faster than others that warm the ambient air. They're placed on 
453V15 the floor and can be moved as heating needs change. 
Heating Hours on 
Capacity Tank One Overall Overall Overall Mfr. Item 
~ Output Cap. Filling ^ Color Height — Width — Depth Model No. 
? 10,000BtuH 0.7041 13м Black 19%Увіп 22 віп 11%їп  RMC-55R7B 453114 


10,000BtuH 0.7 gal 13 hr White  19%sin 22%6in 11 йіп  RMC-55R/ 453113 
10,500 BtuH 0.8 даї  12hr White 21 віп 12%in 12% іп WK11C8 453V15 
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Handheld 
3VE48 


Handheld 
453U89 


Wheeled 
3VE50 


Wheeled 
453U91 


ШШШ Dyra-Gis 
MASTER 5 


Direct-Fired Portable Oil & 
Kerosene Torpedo Heaters 


An open flame directly heats the air to efficiently warm 


Wheeled Wheeled 


fa 5 32MY54 52JP75 
a space. The exhaust gases mix into the air, so these 
heaters are used in large ventilated or open spaces to 
provide the primary source of heat. 
Heating Tank Capacity/ 
Capacity Heating Hours on Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Area One Filling Key Features Height Length — Depth Brand Model No. 
Handheld Portable 
50.000 Btu — 1:000 sq 5 gal/14 hr Built-In Air Pressure Gauge, LED Diagnostics 16%in — 32in 11 %in Dayton 3VE48 3VE48 
i 1,200 sq 5 gal/14 hr Built-In Air Pressure Gauge, LED Diagnostics 16 sin  32in 32 in Dyna-Glo KFABODGD 453U89 
75,000 BtuH 1,700 sq 5 gal/9 hr Built-In Air Pressure Gauge, LED Diagnostics, Thermostai 1l69iin  32in 11 %in Dayton 3VE49 3VE49 
80.000 BtuH 1,900 sq 5 gal/9 hr Built-In Air Pressure Gauge, LED Diagnostics, Thermostat 16 sin  32in 32 іп Dyna-Glo KFA80DGD 453U90 
d 2.000 sq 5 gal/9 hr Built-In Air Pressure Gauge, LED Diagnostics, Thermostat 15 in 30 in 13in Master MH-80T-KFA 32MY51 
Wheeled Mounted 
125,000 BtuH 2,900 sq 10 gal/i1 hr Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat 24 %in 36 біп 21 Yin Dayton 3VE50 3VE50 
135,000 BtuH — 3,200 sq 10 gal/10 hr Built-In Air Pressure Gauge, LED Diagnostics, Thermostat 32 іп 44 %in 411%6іп  Dyna-Glo KFA135DGD 453U91 
140,000 BtuH — 3,500 sq 10 04/91: Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat — 26 in 39 in 22 in Master MH-140T-KFA (NTR) 32MY52 
170,000 BtuH — 4,000 sq 13gal/i3hr — Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat 26 йіп 41%іп 23Y6in Dayton 3VE51 3VE51 
180,000 БИН 4,200 sq 13 gal/10 hr Built-In Air Pressure Gauge, LED Diagnostics, Thermosta: 33 “іп 47 віп 47 7^віп  Dyna-Glo KFA180DGD 453U92 
190,000 BtuH — 4,750 sq 13gal/9hr Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat — 26 in 43 in 24 in Master MH-190T-KFA 32MY53 
210,000 БИН 5,000 sq 13gal/8hr Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat 26 %in 4176in 23 Yin Dayton 8VE52 3VE52 
215,000 БИН 5,375 sq 13gal/8hr ^ Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat — 26 in 43 in 24 in Master MH-215T-KFA 32MY54 
220.000 Btu 5,200 sq 13 gal/8 hr Built-In Air Pressure Gauge, LED Diagnostics, Thermostat 33 “іп 47 7^6іп 47%sin Пупа-біо KFA220DGD 453U93 
E 5,500 sq 13 gal/8 hr Built-In Air Pressure Gauge, LED Diagnostics, Thermostat 27 in 45 in 24 in Master MH-220T-SDR 32MY55 
8,500 sq 24 gal/8 hr Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat 36 in 53 in 28 in Master MH-400T-KFA 32MY56 
400,000 BtuH 8,500 sq 27.7 gal/9 hr LED Diagnostics 39 in 63 in 63in Неаї Wagon DF400 52JP75 
? 8,500 sq 29 gal/10 hr — Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat 3278in 52 “іп 31 “ein Dayton 3VE53 3VE53 
8,500 sq 29 gal/10 hr —Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat 32 “іп 52%in 52%in ^ Dyna-Glo KFA400DGD 453U94 
600,000 BtuH 13,500 sqft — 35.6 gal/8.3 hr LED Diagnostics 43 in 73 іп T3in Неаї Wagon DF600 52JP76 
d 15,000 sq ft 40 gal/9 hr Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat 43 in 79 in 34in Master MH-600T-KFA 32MY57 
650.000 BtuH 13,500sqft 50 gal/10 hr Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat 48 “іп 69 йіп 32 іп Dayton 4XA50 4XA50 
: 13,500 sqft 50 gal/10 hr Built-In Air Pressure Gauge, Digital Readout, LED Diagnostics, Thermostat 48 sin 69 іп 69 йіп ^ Dyna-Glo KFA650DGD 453U95 


heot 
wagon 


Dyna-Glo 


Direct-Fired Portable 
Oil & Kerosene Radiant 
Torpedo Heaters 


Heaters generate radiant heat, which 
warms people and objects directly instead 
of heating the ambient air. The air in direct- 
fired heaters comes in direct contact with 
an open flame, so there's no heat loss like 
indirect-fired heaters. Exhaust fumes mix in 
the air, so these heaters are used to warm 
well-ventilated enclosed spaces. 


Handheld Handheld 
453U96 39E998 


Wheeled 
52JP74 


Heatin 
Capacity Heating Tank Capacity/ Overall Overall Overall Mfr. Item 
Output Area Hours on One Filling Key Features Height Length Depth Brand Model No. 
Handheld Portable 
70,000 BtuH 1,750 sq ft 4 gal/8 hr = 22 1s in 25 “As in 25 V in Dyna-Glo SF70DGD 453U96 
80,000 BtuH 2,000 sq ft 4 gal/7 hr Built-In Air Pressure Gauge 14 %іп 21 in 22 in Master MH-80-0FR 39E998 
Wheeled Mounted 
115,160 BtuH 2,875 sq ft 11.3 gal/13 hr LED Diagnostics 35 Жіп 31 54 in 32in Heat Wagon HRF115 52JP74 
125,000 BtuH 3,125 sq ft 14 gal/20 hr Built-In Air Pressure Gauge 41 in 28 in 29 in Master MH-125-OFR-A 39E997 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. = 
Gas, Oil & Kerosene Heaters Details on page A1. = 


heat 


vap ANSELKIRK. 
Indirect-Fired Portable Oil & Kerosene Torpedo Heaters 


= LED diagnostics 


Units have a chamber that is isolated from the flame, А | 
Heating Tank Capacity/ 


allowing the exhaust fumes to be vented outside Capacily Heating Hours on Overall Overall Overall Mfr. Item 
and the heated air to remain clean. They provide the Output Area One Filling Height Length Depth Brand Model No. 
i f heat in large spaces like construc- Heaters, Wheeled Mounted | i i 
primary source o ge Sp 91,900 BtuH — 4600sqft 172ga/22hr Зїіп 49 іп 49 іп Heat Wagon —— HVF110 5PFW8 
tion sites where the heat can be ducted. 174,900 BtuH — 8,800 sqft 27.7 gal/19 hr 38 in 57 in 57 in Heat Wagon HVF210 5PFW9 
231,000 BtuH 17,500sqft 57 gal/20 hr 48 in 83 in 83 in Heat Wagon HVF410 SPFX1 
[ 254,400 BtuH 13,000 sq # 35.7 gal/16 hr 38 in 69 in 69 in Heat Wagon HVF310 5PFXO 
іп Mfr. Item 
Description Brand Model No. 
Accessories 
Duct Adapter, 10 in, For Use with 5PFW9 Heat Wagon AR210 6DMP1 
Duct Adapter, 10 in, For Use with 5PFXO Heat Wagon AR310 6DMP3 
Duct Adapter, 12 in, For Use with 5PFW9 Heat Wagon AR212 6DMP2 
Duct Adapter, 12 in, For Use with 5PFXO Heat Wagon AR312 6DMP4 
Duct Adapter, 12 in, For Use with 5PFX1 Heat Wagon AR401 6DMP5 
Duct Adapter, 18 in, For Use with 5PFX1 Heat Wagon AR402 6DMP6 
Duct Adapter, 8 in, For Use with SPFW8 Heat Wagon AR110 6DMPO 
Ducting, 20 ft, For Use with (DMPO, 6DMP2, 60МР4 Heat Wagon WD1220 6DMP9 
Ducting, 25 ft, For Use with 5PFW5, 6ОМРО, 6DMP2, 6DMP4 Heat Wagon WD1225 6DMRO 
Ducting, 25 ft, For Use with SPFW6, 6DMP5, 6DMP7 Heat Wagon WD2025 6DMR3 
Ducting, 25 ft, For Use with 6ОМР1 Heat Wagon WD1425 6DMR1 
Ducting, 25 ft, For Use with BDMP3, 6DMP6 Heat Wagon WD1825 6DMR2 
Flue Stack, 18 in, For Use with 5PFW8, 5PFW9, 5PFXO, 5PFX1 Selkirk EF1 6DMN9 
hermostat, For Use with 52JP74, 52JP75, 52JP76, 5PFW8, SPFW9, SPFXO, 5PFX1 Heat Wagon THIDF 6DMN8 
WILLIAM 
In-Floor Vented Gas Heaters con rans 


Heaters install in an opening in the floor and provide supplemental heat in drafty areas with limited space. 
They lower into the floor and mount either parallel or perpendicular to the floor joists. Venting is required. 
They can be controlled with a unit-installed thermostat or a separate wall thermostat. 


Heating Heating 
Capacity Capacity Heating Thermostat | Grille Dim. Rough-In Dim. Mfr. Item 
Input Output Area Incl. -LxW -LxWxD Model No. 
Natural Gas 
45,000 BtuH 31,000BtuH — 1,000 sq ft No 32inx24in 32%inx24 Vinx28in 4505622А 36FK50 
60,000 BtuH 42,000 BtuH — 1,400 sq ft No 42inx24in 42% in x24 Vinx 28in 6005622А 36FK51 
Natural Gas - Propane 

36FK50 Sn 45,000 BtuH 31,000 BtuH — 1,000 sq ft No 32inx24in 325*8inx24 4inx25in 4505621А 36FK52 
60,000 BtuH 42.000 ВИН — 1,400 sq ft No 42inx24in 42 %іпх24 /4inx28in 6005621ҮА 36FK53 


А жт 
.ww«os, Freestanding Vented Gas Floor Heaters ^WILAVS 
о" асе е 
36FK36 d These units provide supplemental heat and can be placed on the floor anywhere in a room without cutting 


into the floor. They're usually set close to a wall since they require venting that's ducted out of the room. 
Heating Heating 


Capacity Capacity Thermostat Vent Overall Overall Overall Mfr. Item 
Input Output Incl. Diameter Height Width Depth Brand Model No. 

Natural Gas, Solid Face Style 
20,000 BtuH 15,500 BtuH No 3in 21 ^ in 23 in {1 in Williams 2001622A — 36FK36 
20,000 BtuH 16,300 BtuH Unit-Mounted — 3 іп 26 in 37 in 15 % in Empire DV20ENAT 41Ғ76 
35,000 BtuH 24,500 BtuH Unit-Mounted 4in 26 in 37 in 18 % in Empire ВН35МАТ 4LGF7 
35,000 BtuH 25,000 BtuH No 4in 28 іп 25 in 15 йіп Williams 35015224 — 36FK37 
40,000 BtuH 32,600 BtuH Unit-Mounted — 3 72 in 26 in 37 in 15 % in Empire DV40ENAT 416АҮ5 
Natural Gas 50,000 BtuH 34,500 BtuH No 4 in 32 7% in 30 in 16in Williams 50015224 36ҒКЗ8 
Vi 1FI st " 55,000 BtuH 44,825 BtuH Unit-Mounted — 3 іп 26 in 37 in 15 іп Етріге DV55ENAT  4LGA7 
Isua Flame style 65,000 BtuH 47,000 BtuH No Біп 32% in 34 in 19%in Williams 65015224 36ҒК39 

36FK44 Natural Gas, Visual Flame Style 
25,000 BtuH 17,500 BtuH Unit-Mounted 4in 26 in 37 in 18 % in Empire RH25NAT 4LGF5 
35,000 BtuH 25,000 BtuH No 4in 28 76 in 25 in 15%in Wiliams 35025224 36ҒК44 
50,000 BtuH 25,000 BtuH — Unit-Mounted Sin 29 96 in 34in 23%6іп Empire  АН5ОВМАТ 28008 
50,000 BtuH 34,500 BtuH No 4in 32 “іп 30 in 16 in Williams 50025224 36ҒК45 
50,000 BtuH 35,000 BtuH Unit-Mounted 5in 29 % in 34in 23 %ein Empire _ RH50CNAT — 4LGG2 
65,000 BtuH 33,000 BtuH Unit-Mounted 5in 29 96 in 34in — 27 Mein Empire RH65BNAT 2ВСН5 
65,000 BtuH 45,200 BtuH — Unit-Mounted Sin 29 % in 34in 271У/6іп Empire — RH65CNAT 41006 
65,000 BtuH 47,000 BtuH No 5in 32% in 34 in 19 йіп ^ Williams 065025224 36ҒК46 
Propane, Solid Face Style И 

П 20,000 BtuH 15,500 BtuH No 3in 21 ^in 23 in 11 in Williams —— 2001621A 36ҒК40 
Propane, Sod 20.000 BiuH 16.300 BtuH  UniMounted 3%in 26  37in 594i Empire  DV20ELP  4LFZ5 
y 25,000 BtuH 17,500 BtuH Unit-Mounted 4in 26 in 37 in 18 іп Empire RH25LP 4LGF4 
4LFZ5 35,000 BtuH 24,500 BtuH Unit-Mounted 4in 26 in 37 in 1838 in Empire RH35LP 4LGF6 
35,000 BtuH 25,000 BtuH 4in 28 76 in 25 in 15 Yin Williams 35015214 36ҒК41 
40,000 BtuH 32,600 BtuH Unit-Mounted — 3 ^in 26 in 37 in 15 % in Empire DV40ELP 4LGA4 
50,000 BtuH 34,500 BtuH No 4in 32 “іп 30 in 16 in Williams 5001521А 36ҒК42 
50,000 BtuH 35,000 BtuH Unit-Mounted 5in 29 % in 34 in 23 %e in Empire RH50CLP 41661 
222-------- 55,000 BtuH 44,825 BtuH Unit-Mounted — 377 in 26 in 37 in 15 94 in Empire DV55ELP 416А6 
65,000 BtuH 45,500 BtuH Unit-Mounted 5in 29 % in 34in — 27 Vein Empire RH65CLP 4LGG5 
65,000 BtuH 47,000 BtuH No 5in 32 “іп 34 in 19%in ^ Williams 6501521А ЗбЕКАЗ 

Propane, Visual Flame Style 
50,000 BtuH 25,000 BtuH Unit-Mounted 5in 29 Ўв in 34in 23 Ac in Empire RH50BLP 2RCH2 
Propane, Visual 65,000 BtuH 32,500 BtuH — Unit-Mounted 5in 29 96 in 34in 271/6іп Empire RH65BLP ^X 2NCR5 


Flame Style - pe Accessory Compatible Grainger Mfr. Item 
2NCR5 Type Part No. Model No. 
Accessories 
36FK37, 36FK38, 36FK39, 36FK41, 36FK42, 36FK43, 
T = Blower 36ҒК44, 36FK45, 36FK46, 36FK47, 36FK48, 36FK49 2102 36FK85 
———— i Floor Pad 36FK38, 36FK39, 36FK42, 36FK43, 36FK45, 36FK46, 36FK48, 36FK49 4163 36FK86 
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Low-Profile Suspended Gas Wall & Ceiling Unit Heaters 22s 


= Natural gas/propane, 


field convertible (LP Қ А DISCHARGE NOZZLES 
$ jen Heating Heating 30 60 90 
conversion kit included) Capacity Capacity Еше Overall Overall Overall Нет | ltem | Мет | Нет 
= 14" MNPT connection н Input Output Diameter Height Width Depth Мо. No. No. No. 
eaters 


Propeller-type heaters are 30,000 BtuH 24,900 ВШН — 4in 12%іп 30in 25 біп 2RYU7 | 5ZJU3 | 5ZJU9 | 5ZJV5 


: ; 45.000 BtuH 37.350 BtuH  4in 12%in 30in 2575in 2RYUS | 5ZJU3 | 5ZJU9 | 5ZJV5 
ideal for tight spaces or areas -60.000 BtuH -49800BtH —4in 15 sin 30 in 26 sin 2RYUS | 52JU4 | 5ZIVO 52706 Item 
with little headroom. Power —75,000BtuH 61,500BtuH — 4in 15%in 30in 26%sin 2RYV1 | 52704 | 5ZJVO | 5ZJV6 Description No. 
venting allows horizontal 90,000 BtuH 72,800 BtuH —5in 22%іп 30in 26%іп 2RYV2 | 52JU5 | 5ZJV1 | 52JV7 Ventin 

0 105,000 BtuH 86,100BtuH Sin 22%іп 30in 26%іп 2RYV3 |5ZJU5 | 5ZJV1 5207 Ногіг Леп. Concentric, For Sizes 03010 075 5ZJU1 


venting through side walls. 120,000 BtuH 98,400BtuH — 4in 22%іп 30in 26%іп 2RYW4 | 5ZJU5 | 5ZJV1 | 5ZJV7  Horiz./Vert. Concentric, For Sizes 090 to 120 — 5ZJU2 


Standard-Profile Suspended Gas Wall & Ceiling Unit Heaters 24 


» Field convertible combustion NATURAL 
i Heating Heating Gas GAS PROPANE 
= MNPT connection Capacity Capacity Connec. Flue Overall Overall Overall Item Item 
Heaters save floorspace when ғ три Output Size Diameter — Height Width Depth No. No. 
А ropeller-Type 
heating large, crowded spaces. > 1o5000BtuH 83,000 Blu п  5in 339. 25 vain 43 in |55FG68  |55FG75 
125,000BtuH 103,750 BtuH — іп 5in 33%in 25 4in 43 %in | 55FG67 | 55FG76 
Propeller-Type—These 150,000 BtuH — 124,500BtuH — іп Біп 33%іп 25'Ain 43 %in 2 55ғ677 
175,000BtuH — 145,250BtuH — іп Біп 3334in 37 иіп 43%in |55FG69 | 55FG78 
heaters are not to be connected 200,000BtuH —166,000BtH іл — 5in 33 іп 37 йіп 43 '?in |55FG70  |55FG7/0 55Ғ066 
to ductwork. 250,000BtuH — 207.500BtuH іл біп 3394in 37Йіп  43Y^in | 55FG71 55Ғ080 
300,000 BtuH 249,000 BtuH — іп біп 34in 55 йіп 44%іп |55FG72 | 55FG81 
Blower-Type—May be used 350,000 BtuH — 290,500 BtuH — іп 6 in 34in 55 %in 44 Я in |55FG73 | 55682 Fits Heating Item 
i ; 400,000 BtuH — 332,000 BtuH іп біп 34in 55 Йіп 44%in |55FG74 | 55FG83 Capacity Angle No. 
with standard adjustable Blower-Type Discharge Nozzles 
louvers, with short duct runs, 100,000 BtuH 83,000 BtuH “іп 5in 33%in 25 йіп 49%in | 55FG84 | 55FG93 100,000 BtuH, 30° 32V268 
or discharge nozzles for spot 125,000 BtuH — 103,750BtuH — Уп 5 in 33%in  25/4in 49%in |55FG85 | 55FGO4 125,000 BtuH, 609 32/271 
E g x p 150,000 BtuH 124,500 BtuH Фіп Біп 3394in 25 іп  493$in | 55Е086 55FG95 150,000 BtuH 90° 32V274 
heating. Good for applications 175,000 BtuH — 145,250BtuH — іп Біп 33%in 37 Йіп 56 йіп | 55FG87 | 55FG96 175,000 BtuH, 309 321269 
where low sound levels are 200,000BtuH 166,000 BtuH — ^in Біп 33%in 37 Иіп 56 іп 55Е688 | 55FG97 200,000 BtuH, 60" 321272 
j 250,000 BtuH — 207,500BtuH — іп Біп 33%in 37 йіп 56 йіп |55FG89 | 55FG98 250,000 BtuH 909 32/215 
required. 300,000BtuH 246,000 BtuH — 34 in біп 34in 55Йіп 52%іп |55FG90 55699 300,000 BtuH, 309 321270 
350,000 BtuH 290,500 BtuH — іп біп 34in 55 йіп 56 іп |55FG91 | 55FHO1 350,000 BtuH, 60" 321273 
400,000 BtuH 332,000 BtuH іп біп 34in 55 йіп 56 іп |55FG92 | 55ЕН02 400,000 BtuH 90° 32/276 
High-Efficiency Suspended Gas 
Wall & Ceiling Unit Heat ме; Gs 
a eiling Unit Heaters 7 Xd 
= Natural gas, field convertible High-efficiency heaters reduce fuel usage and emissions. Heaters 
= MNPT connection automatically regulate their output temperature based on outside 
= Propeller fan air temperature, and they monitor combustion to maintain emis- 55GY93 
sions levels. Units auto-adjust the air/fuel mixture for altitude. 
Heating Heating Gas 
Capacity Capacity Connec. Flue Overall Overall Overall Mfr. Item 
Input Output Size Diameter Height Width Depth Model No. 
Heaters Compatible Grainger Mfr. Item 
50,000 BtuH 48,600 BtuH іп 2in 13%in 42 Yin 32%іп 11HUOSOAINS1110A 55GY93 Description Part No. Model No. 


100,000 BtuH 96,000 BtuH їп 2in 18%in —42 1%e in 38in  11HU100A1NS1110A 55GY94 Condensate Neutralizers 
150,000 BtuH 143,000 BtuH їп 2in 18%in 54%%ein —41in  11HU150A1NSTT10A 55GY95 Canister 55GY93, 55GY94, 55GY95, 55GY96 — 11AS-EW-1 5560202 


200,000 BtuH 192,000 BtuH — ^ in 3 in 18%in 54 fein 42in X 11HU200A1NS1110A 55GY96 Style 55GY97, 55GY98 11AS-EW-2 556203 
300,000 BtuH 285,000 BtuH “in 4in 27 win 54 fein 42in 11HU300A1NS1110A 556Ү97 Tubular 55GY93, 55GY94, 55GY95, 55GY96 11А5-Е9-1 556Y99 
400,000 BtuH 384,000 BtuH іп 4 in 34%in 54 Vin 42in 11Н(0400А1М51110А 55GY98 Style 55GY97, 55GY98 11А5-Е9-2 550201 
Vented Recessed Gas Wall Heaters WILLIAMS 
Heaters release combustion fumes outside of the space being heated to keep the air clean. Fan Forced units 
circulate hot air throughout the space. Gravity models use convection heating to create currents that warm EMPIRE 
and circulate the air, but can also be converted to forced air with an optional blower. ame 
Heating Heating Ignition/ NATURAL GAS PROPANE 
Capacity Capacity Power Wall Overall Mfr. Item Mfr. Item 
Input Output Source Type Height Brand Model No. Model No. 
Counter Flow, Fan Forced Convection, 14 % in W x 10 М in D 
35,000 BtuH 28,000 BtuH Electronic/Electric Single 72 Үзіп Williams 3508232 36FK10 3508231 36FK14 
35,000 BtuH 28,000 BtuH Standing Pilot/Electric Single 72 Win Williams 3508632 36FK11 3508631 36FK15 
50,000 BtuH 40,000 BtuH Standing Pilot/Electric Single 81 in Williams 5008632 36FK13 5008631 36FK17 
Direct Counter Flow, Fan Forced Convection, 14 зіп W x 11 3⁄4 in D 
40,000 BtuH 32,000 BtuH Electronic/Electric Single 77 % in Williams 4007332 36FK18 = = 
40,000 BtuH 32,000 BtuH Standing Pilot/Electric Single 77 96 in Williams 4007732 36ҒК19 4007731 36FK23 
40,000 BtuH 47,000 BtuH Electronic/Electric Single тт A in Williams — — 4007331 36FK22 
55,000 BtuH 42,500 BtuH Electronic/Electric Single 87 in Williams 5507332 36FK20 5507331 36FK24 
60,000 BtuH 42,500 BtuH Standing Pilot/Electric Single 87 in Williams 6007732 36FK21 = == 
60,000 BtuH 47,000 BtuH Standing Pilot/Electric Single 87 in Williams — — 6007731 36FK25 
Top Vent, Gravity Convection, 16 in W x 6 in D . 
25,000 BtuH 17,500 BtuH Standing Pilot, Match Lit Single 66 % in Empire GWT25WNAT 48ХН55 GWT25WLP 48ХН54 
25,000 BtuH 17,870 BtuH Matchless Piezo, Manual Single 65 % in Williams 2509622A 36ҒК04 2509621А 36ҒК07 
35,000 BtuH 23,700 BtuH Matchless Piezo, Manual Single 65 94 in Williams 3509622A 36FK05 3509621А 36FK08 
35,000 BtuH 24,500 BtuH Standing Pilot, Match Lit Single 66 “іп Empire GWT35WNAT 48ХН57 GWT35WLP 48ХН56 
50,000 BtuH 36,900 BtuH Matchless Piezo, Manual Double 65 % in Williams 5009622A 36ҒК06 5009621А 36ҒК09 
50,000 BtuH 42,000 BtuH Standing Pilot, Match Lit Double 66 % in Empire GWT50WNAT 48ХН59 GWTSOWLP 48ХН58 
Compatible Grainger Mfr. Item 
Description Part No. Model No. 
Accessories 
36ҒК04, 36FK05, 36FK06, 36FK07, 36FK08, 36FK09, 36FK10, 36FK11, 36FK12, 36FK13, 36FK14, 36FK15, 36FK16, 
Thermostat 36FK17, 36FK18, 36FK19, 36FK21, 36FK22, 36FK23, 36FK25, 36FK29, 42ET52, A2ET54, 42ET74, 42ЕТ75 P322016. 36FK68 
Optional Blower 2901  36FK62 
Rear Register Kit 36FK04, 36FK05, 36FK06, 36FK07, 36FK08, 36FK09 6901  36FK65 EKIO 
Side Outlet Register, 10" Boot 6701 36FK72 
Vent rbi - 36FK10, 36FK11, 36FK12, 36FK13, 36ҒК14, 36FK15, 36FK16, 36FK17, 36FK18, 36FK19, EE 
Vent Enclosure. 24 inT 36FK20, 36FK21, 36FK22, 36FK23, 36FK24, 36FK25, 42ET74, 42ET75 0824 — 36FK76 
Vent Enclosure, 36 in L 9836 36ҒК77 
Oval Vent Starter Kit — 9929 36ҒК69 
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Gas Heaters 


ZNWILLIAMS 


fort Produ 


Vented Surface-Mount 
Gas Wall Heaters 


= Matchless piezo ignition 

= Manual push button power source 
Units release combustion fumes outside 
of the space being heated. Good for areas 
like trailers and homes without taking up 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


Find Portable Gas Patio 
Heaters on page 3082 
and on grainger.com. 


21MK93 


ші 


limited floorspace. 36FK26 
\ 
Heating Heating Suspended Infrared \ 
Capacity Capacity Overall Overall Overall Mfr. Item EM 
Input Output Height _ Width _ Depth Model | No. Gas Wall & Ceiling 
Нашға баз, fan mi БОА ы Қарар нн wn cim 8i 1773512 36FK32 1 
tu tuH віп ^ in 4 in 
Natural Gas, Gravity Convection Heating Method Patio Heaters 
14,000 BtuH 9,800 BtuH 26 % in 18 in 7 Үзіп 1403822  36FK26 в Ignition type: direct Spark 
22,000 BtuH 16,462 BtuH 28 in 32 Vs in 10 “in 2203822 36ҒК27 Stainl teel h ; 
30,000 BtuH 21000 BtuH = 28 in z 32%in 10%іп 3003822  36FK28 = 18111655 steel housing 
Propane, Fan Forced Convection Heating Method, 129 cfm i i i ы 
T2200 BtuH 13.500 Biul PLAT EAT SU 1773511 36FK34 Heaters warm outdoor areas like patios, porches, shopping areas, and path 
Propane, Gravity Convection Heating Method ways. They suspend from the ceiling with included brackets or mount on the 
14,000 BtuH 9,800 BtuH 26 1⁄4 in 18 in 7 sin 1403821  36FK29 i i i i i 
22:000 ВШН 16462 BUH 28in S2 in —10 tein — 203821 SRF G0 wall. Infrared heating warms people directly instead of the ambient air. 
30,000 BtuH 21,000 BtuH 28 in 32 Vs in 10 Yin 3003821 36FK31 Heating Min. Floor Coverage 
Mfr. Шет Capacity Mounting @ Min. Housing Overall Overall Overall Пет 
Description Model Мо. Input Height Mounting Height Color Height Width Depth No. 
Accessories Natural Gas 
Optional Blower, 135 cfm, For Use with 36FK30 2302 36FK79 34,000 BtuH 8ft 8x8ft Silver 10%in Jin 48%іп 21MK93 
Optional Blower, 125 cfm, For Use with 36FK29 2303 36FK78 Propane 
Venting For Gas Heaters, 15 in L, For Use with 36FK27, 36FK28, 36FK30, 36FK31 9301 36FK81 34,000 BtuH 8ft 8x8ft Silver 10%in  9in 48%in 21MK94 
FUEL TYPE - CONTROL VOLTAGE 
Natural | Natural 
Gas Gas Propane | Propane 
Heating Min. Floor Coverage Clearance to 120V AC | 24V AC | 120 V AC | 24 V AC 
Capacity Mounting @ Min. Combustibles - Top | Overall Item Item Item Item 
Input Height Mounting Height х Below x Sides Width No. No. No. No. 
Heaters, 22 % in H x 15 “іп D, / in NPT Connection 
30,000 BtuH 9 to 10 ft 10 ft x 10 ft 28inx72inx30in — 12?4in | 3Е132 5VD61 3E460 | SVD62 
60,000 BtuH 12 to 14 ft 16 ft x 16 ft 40inx72inx32in 19 йіп | 3E133 5VD63 3E461 5VD64 
90,000 BtuH 16 to 18 ft 20 ft x 20 ft 42inx98inx48in 26%іп | 3E134 SVD65 3E462 | SVD66 
Description For Use With No. 
Replacement Parts 
S d d І f d FI t 3 Prong Electrode 3E132 to 3E134 (C, D, DR 3E460 to 3E462 (B, C), 5VD61 to 5VD66 1FEK9 
uspenaed inirare a Circuit Board, 120V 3E132 to 3E134 (C, D, Е), 3E460 to 3E462 (B, С), Note: Requires ТРЕКА  1ҒЕКЗ 
"gm Circuit Board, 24V 5VD61 to 5VD66, Note: Requires 1FEK8 1FEK6 
Panel Gas Ceiling Heaters High Intensity Rayhead SET32 To 3E134, 3461, Жаса SVDST, SVDES 0 51056 ТЕЕП 
p а 3E132E, 3E133E, 3E134E, 3E460C, 3E461C, 3E462C, 5VD61A, 
» Ignition type: direct spark High Voltage Wire 5VD62A, 5VD63A, 5VD64A, 5VD65A, 5VD66A AMARI 
a Indoor use only Natural Gas Valve, 120V 3E132 to 3E134 (С, D, E) 1FEK1 
Natural Gas Valve, 24V 5VD61, 5VD63, 5VD65 (All "Models) 1ҒЕК5 
Commonly used to heat factories, warehouses, auto service Propane Gas valve, TOY supe; О, 0 3462 (AI ads) ЕК 
garages, ice rinks, and other areas. Infrared heating warms Wiring Harness, 120 Volts, 120V 3E132 to 3E134 (C, D, E), 3E460 to 3E462 (B, C), (Mates to 1FEK3) 1ҒЕК4 
people instead of the ambient air. Wiring Harness, 24 Volts 5VD61 to 5VD66 (Mates to 1FEK6) 1FEK8 
Floor FUEL TYPE 
Coverage Natural 
Heating Radiant Min. Q Min. Gas Propane 
Capacity Tube Mounting Mounting Clearance to Combustibles Clearance to Combustibles Overall | Item Item 
Input Length Height Height 0° - Тор x Below x Sides 45° - TopxBelowxSides — Depth No. No. 
Heaters, 8 % in H x 18 Y in W, 1⁄2 in NPT M ETT 
50,000 BtuH — 204 Toft 20 ftx 20 ft — 6inx47 inx9inx9 in 1Oinx47inx39inx8in 21% ft | 70837 | 70838 
75,000 BtuH — 20f 13ft  26ftx20ft  6inx60inx9inx9in  10inx60inx39inx8in 21% ft | 7D839 | 7D840 
100.000 BtuH 301 15 ft 30х30  6inx66inxi4inx14in 10іпхббіпх39іпхбіп 31 Yc ft 70841 | 70842 
: 401 15ft 30ftx40ft 6 in x 66 in x 14inx14in  10inx66inx39inx8in 4ift | 7D843 | 7D844 
125,000 ВИН — 40f 15ft 30ftx40ft 6inx76inx20inx20in  10inx76inx58inx8in 418 | 7D845 | 70846 
40 fi 16 ft 32ftx40ft 6inx81inx24inx24in  10inx81 in x 58 in x 8 in 4ift | 7D847 | 7D848 
150,000 BtuH — 50 15ft 30ftx50ft біпх81іпх24іпх24іп 1Oinx8tinx58inx8in  5055ft | 7AR80 | 7AR79 
60 f 16 ft 32ftx60ft Ginx 81inx24inx24in  10inx81inx58inx8in 60 91| 70849 70851 
175.000 BtuH 50f 17ft 34ftx50ft G6inx92inx34inx34in  10inx92inx63inx8in 50 %ft | 7AR83 | 7AR81 
: 60 f 17ft 34ftx60ft 6inx92inx34inx34in  10inx92inx63inx8in 60 %«ft | 7AR84 | 7AR82 
200.000 вин — 90 18ft 36ftx50ft 6inx94inx4linx4lin  T0inx94inx63inx8in  5055ft | 7AR87 | 7AR85 
і 601 18 ft 36ftx60ft 6inx94inx4tinx41in  10inx94inx63inx8in 60 %cft | 7AR88 | 7AR86 
Suspended Infrared item 
РГН Description No. 
Tube Gas Ceiling Heaters x 
m Aluminum Heat Reflector "U", Covers No. 3F835, Includes 2 Reflector Pieces, Assembly Hardware 5VD84 
= Ignition type: hot surface Aluminum Heat ШЕЛІ Elbow, Covers No. 31271 L-Bend Fitting, Includes (2) Reflector Pieces, Assembly Hardware 5VD83 
= Indoor use only Angle Mounting Bracket (1), for Presetting Reflector Angles at 15°, 30°, or 45° 5VD54 
Direct vent Unvented Outlet Cap, 4" О.Р. with Flapper " қ 5 5 3Ғ839 
i insi i i Dual Sidewall Venting, (Includes 18 in B Vent and B to C Adapter, 6 in Side Wall Vent Cap, 6 in Wall Thimble); Common Ventin 2F211 
Heaters use either inside or outside air for Sidewall or Roof Vent дасе, 4" O.D. with Vent Elbow, Max 2/Heater Р ! : 31271 
combustion, and can also be installed vented ~~ sidewall Outside Air Inlet Cap, 4" O.D. with Bird Screen 3F837 
or unvented. Commonly used to heat factories, Fidena Venting, (includes 18 n B vent and È toC Adapter, 4 in Wall Thimble, A4 in Side Wall Vent Cap); Single venting m 
; ; ube/Reflector Extension, Includes ire Hangers, ube with Black Coating, Reflector, Tube Clamp, Max. 1/Heater 
warehouses, aircraft hangars, auto service Tube/Reflector Extension, Includes f beet Tube vith Black Coating, Reflector, Tube Clamp, Wire Hanger, Max. 1/Heater 5VD87 
garages, and other large areas. U-Bend Fitting, Includes 4 in Diameter Fitting with Tube Clamp, Mounting Materials, Max. 1/Heater 3F835 
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Kickspace Hydronic Heaters [ova 


= 115VAC These units don't take up floorspace, so they can be used for heating crowded or small spaces. 
Heaters use fan-forced heating to blow warm air out into the room. They install out of the way 
in the kickplate under cabinets. They may also be converted for in-floor or wall mounting. 


Max. Heat @ Pipe Rough-In 
2 gpm Flow @ Connec. Air Dim. - Overall Overall Overall Мі. Нет 
180°F Water Temp. Type Flow HxWxD Height Width* Depth Model Мо. 
4,375 BtuH 7 in, Non-Threaded 53 cfm 4іпх1234іпх 12 йіп  4in  12Y4in 1234in К42 46448 
8,650 BtuH Yein,Non-Threaded — 103cfm — 4inx1294inx12/4in 4іп  19'4^in 12%in К84  4E449 


* Width includes an additional 2" clearance to combustible materials per UL requirements. 


In-Floor & Wall Cabinets for 
Kickspace Hydronic Heaters — 2:717" 


= White finish Cabinets allow kickspace heaters to be converted for 
flush or surface wall mounting or in-floor installation as 
space or heating needs change. 


Compatible Rough-In 
Grainger Dim. - Overall Overall Overall Мі. Пет 
Part No. HxWxD Height Width Depth Model No. 


Recessed Floor-Mount 
4E448 1476іпх14 віпх11іп 15%in 14%6in 11in FK42 5E314 
4E449 21 Acinx14“%sinxi1in 23%in 14/4ein  11in FK84 5ЕЗ15 
Recessed Wall-Mount 
4E448 22 &inx14inx4in 25in 16 in Yo in W42  4E450 
4E449 22 Vsinx 21 inx 4 in 25in 23 in Vo in 1/84  4E451 
Surface Wall-Mount 
4E448 23Фіпх17 біпх4 іп — 24 in 18 in 4% in F42  AE452 
4E449 23Фіпх21 біпх4 іп 24іп 22 іп 4% іп F84 ДЕ453 


4E450 4E452 


Assembled Hydronic Baseboard Heaters CLASSIC. =E 


= Heater cabinet and Ready-to-install heaters are placed along the base of the wall where it meets the 
element included | floor and produce whole-house heating or warm smaller spaces. Heaters feature 


= White cabinet back panel, support brackets, and element slide cradles. 
and trim Note: 5-, 6-, and 8-ft. lengths include joining piece sets. Trim and finishing components sold separately. ANHX7 
Max. Heat/Linear Ft. Overall Overall Overall Mfr. Item Mfr. Item 
Length @ 180 F Water Temp. Length Height Depth Model No. Description Model No. 
Assembled Heaters (Elements have Aluminum Fins, Copper % in Tube, SWT) Trim & Finishing Components 
2ft 800 BtuH 24 % in 9 Жіп 3% in CLCU75-2 4NHYA Inside Corner 90°, 5" Lx 7 4" H x 6" D CL-IC ANHX4 
3 ft 800 BtuH 36 % in 9 іп З віп CLCU75-3 4NHY3 Left Hand Hinged End Сар, 4" Lx 9'Hx 3 "р CL-LEC ANHX3 
4 ft 800 BtuH 48 3^ in 9 Жіп 3*5 in CLCU75-4 4NHY2 Left Hand Solid End Cap, 3" Lx 9'Hx 3 7" D CL-3LEC ANHX1 
5 ft 800 BtuH 60 % in 9 Жіп 3% in CLCU75-5 4МНҮ1 Outside Corner 90°, 5"Lx 7 Hx 7" D CL-0C ANHX5 
6ft 800 BtuH 125A in 9 іп 3 38 in CLCU75-6 4NHX9 Right Hand Hinged End Cap, 4" L x 9' Hx 3 "D CL-REC ANHX2 
Tft 800 BtuH 84 34 in 9 іп 3*8 in CLCU75-7 4NHX8 Right Hand Solid End Сар, 3" L x 9' Hx 3 "D CL-3REC 4NHW9 
8ft 800 BtuH 96 % in 9 Жіп 3 6 in CLCU75-8 4NHX7 Wall Trim, 4" L x 9" H x 2 "D CL-WJ ANHX6 


Hydronic Baseboard Heater 
Cabinets & Elements loan 


= Order heater Cabinets cover the heating element and have a sloped top that prevents blocking 
cabinet and the louvers, allowing warm air to flow freely. Elements are paired with cabinets and 
element separately used as part of a custom heater installation. They are suitable for hot water or steam 
= Beige cabinet heating systems. 


and trim Note: Trim and finishing components sold separately. 
Compatible 
Grainger Mfr. Item 

Length Part No. Includes Model No. 
Heater Cabinets, 14 in Н x 5 546 in D, Fits Single Row of Elements 

3ft 5E301, 5E305 P14-03 5E295 

4ft 5E302, 5E306 (1) Front Panel, (1) Partial Backplate, (1) Top Panel, (2) Adjustable P14-04 5E296 

5ft 5E303, 5E307 Hangers with Hardware, (2) Brackets, (2) Slide Cradles P14-05 5E297 

6ft 5E304, 5E308 P14-06 5E298 

7ft 5E301 & 5E302, 5E305 & 5E306 (1) Front Panel, (1) Partial Backplate, (1) Top Panel, (3) Adjustable P14-07 5E299 

8 ft (2) 5E302, (2)5E306, 5E301 & 5Е303, 5Е305 & 5E307 Hangers with Hardware, (3) Brackets, (3) Slide Cradles P14-08 5E300 
Heater Cabinets, 20 in H x 5 546 in D, Fits Double Row of Elements 

3 ft 5E301, 5E305 P20-03 41Х69 

4ft 5E302, 5E306 (1) Front Panel, (1) Partial Backplate, (1) Top panel, (2) Brackets, P20-04 4LX70 

5ft 5E303, 5E307 (4) Adjustable Hangers with Hardware, (4) Slide Cradles P20-05 4LX71 

6 ft 5E304, 5E308 P20-06 41Х72 

Tft 5E301 & 5E302, 5E305 & 5E306 (1) Front Panel, (1) Partial Backplate, (1) Top panel, (3) Brackets, P20-07 ALX73 

8 ft (2) 5E302, (2)5E306, 5Е301 & 5E303, 5Е305 & 5E307 (6) Adjustable Hangers with Hardware, (6) Slide Cradles P20-08 41Х74 

Max. Heat/ Мах. Heat/ FOR CABINETS FOR CABINETS 
Linear ft. Linear Max. 14 inH 20inH 
Output 9 @180°F ft.@200°F | Fluid Overall Overall Overall Mfr. Item Mfr. Item Mfr. Item 

Length |2 PSI Steam Water Temp. Water Temp. | Temp. Length Height Depth Model No. Description Model No. Model No. 
Heater Elements with Aluminum Fins, 1 1⁄4 in Copper Tube Trim & Finishing Components 

3ft 300 ^F 3ft 3%іп 4 іп STC14353-03 5Е301 Inside Corner 90°, 16 34 in L TP14-IC90 5Е311 | TP20-IC90 41Х77 

4ft 2,130 BtuH, 1,470 BtuH, 1,830 BtuH, | 300°F 4ft 3%in 4'4in STC14354-04 5Е302 Left Hand Solid End Cap, 3 in L TP14-EC3L 5E309 | TP20-EC3L 41Х75 

БН |2,510BtuH 1,730BtuH — 2,160BtuH | 300°F 5ft 3%іп 4 іп STC14355-05 5Е303 Outside Corner 90°, 16 34 in L ТР14-0С90 5E312 | ТР20-0С90 41Х78 

6ft 650 °F 6ft 3%іп 4%sin STC14356-06 5ЕЗ04 Right Hand Solid End Cap, 3inL | TP14-EC3R 5Е310 | TP20-EC3R 41Х76 
Heater Elements with Steel Fins, 1 1⁄4 in Steel Tube Wall Sleeve, 4 in L TP14-WS4 5Е313 | TP20-WS4 41Х79 

3ft 650 °F 3ft 4'Ain 4%in  ST1443-03 5Е305 


4ft |1,600BtuH, 1,080BtuH, 1,350BtuH, | 650°F 4ft 4 Vain 4!A4in  ST1444-04 5Е306 
БН 2,250 ВИН 1,640BtuH 2,040 BtuH 65094  5ft 4Мїп 4Мїп  ST1445-05 — 5E307 
6 ft 650°F  6ft 4 іп 4 Vain 5144032-0600 5Е308 
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Hydronic Heaters Details on page A1. ma 
Suspended Horizontal Hydronic Wall & Ceiling Unit Heaters Daytoni 
Heaters push heated air horizontally and spread it e ӨЛҮ atl STANDARD OPTIONAL 
across a larger area than vertical units. Air flow is GUARD | GUARD LOUVER KIT 
directed by manually-adjustable louver blades. They Output @ Output @ Connes. Overall Overall Overall Mounting| Item Item Item 
" 1 i s 200°F Water 2 psi Steam ize AirFlow Height Width Depth Height No. No. No. 
are suitable for use in heating warehouses, manu For Steam or Water T Systems, Threaded Female NPT Connection, Header Coil Type 
facturing facilities, garages, and other large, open, 13,050 BtuH 1 5i in 395 сіп біп 14%іп 9% 8ft 5PV31 — 5ZKCO 
; е 17,400 BtuH A O00BtuH tin  450cfm 18іп 14%in 9%in 8ft | 3DUF7 = 5ZKC1 
nonexplosive, noncorrosive areas. 26100 BtuH 36.000 ВиН 1 йіп 550cím  18in 14%іп 936in 9ft | 5Р/43 = 5ZKC2 
34,800 BtuH 48,000BtuH 1 іп 750сіт 20%in 17%in ii/ein 9ft 5PV46 = 5ZKC3 
43,600 BtuH 60,000 BtuH 1 іп 900сіт 20%in 17%in 10'9iin  10ft | 5PV48 5PV47 5ZKC4 
52,300 BtuH 72,000 BtuH 1 іп 1,100 сіт 21%in 18 іп 11¥%sin  10ft | 5PV50 5PV49 5ZKC5 
61,000 BtuH 84,000BtuH 1 іп 1,400 сіт 24%in 20%in 11%ein 10ft | 5PV51 5YH20 5ZKC6 
69,700 BtuH 96.000 BtuH 1 іп 1,400cim 24in 19%in 13 Yin 11ft | 5PV53 5PV52 5ZKC7 
78,400 BtuH 108,000 BtuH 1¥%in 1,800сіп 24in 19%іп 13 Xin 11ft | 5PV16 5PV15 5ZKC8 
87,100 BtuH 120,000 BtuH 1 iin 1,900cfm 25 %in 20%in 13іп 12% | 5PV20 5YH19 5ZKC9 
95.800 BtuH 132,000 BtuH 1 iin 2,000 сіп 27%in 23%in 14 in 13ft | 5PV24 5PV23 5ZKD0 
104,000 BtuH 144,000 BtuH 1%in 2,200cfm 27%іп 23%in  14in 13 ít | 5PV28 5PV27 5ZKD1 
113,000 BtuH 156,000 ВШН 1%in 2600cfm 27%іп 23%in 13 іп  13ft | 5PV30 5PV29 5ZKD2 
118,000 BtuH 180,000 BtuH 1%in 2,200 сіп  29in 24%іп 13 іп  13ft | 5PV33 5PV32 5ZKD3 
148,000 BtuH 204,000 BtuH 1/іп 2,900cfm 29in 24%іп 13 іп  13ft | 5PV35 5PV34 5ZKD4 
174,000 BtuH 240,000 BtuH 2in _ 3,500 сіт 30 йіп 27%in 141п 148 | ТЕВСІ 4NHG4 5ZKD5 
209,100 BtuH 280,000 BtuH 2іп  4,200cfm 30%in 27%in 17 іп 144 | 1EBC2 4NHG5 5ZKD6 
230,000 BtuH 300,000 BtuH 21 5,000.cim 37% in 33%in 18%п 15! | TEBC3 4NHG6 5ZKD7 
261,300 BtuH 360,000BtuH 2 in 5,500сіт 3734in 33%in 18%in  15ft | 1EBC4 5PV45 5ZKD8 
Water-Only, Steam or Water, For Water Systems, ELI on Connection, Serpentine Coil Type 
Serpentine Header Coil 8,030 BtuH Sein — 245cím 16іп 18n 9%in 8ft 5YH18 — 57К09 
Сой Туре 18,400 BtuH - іп —500cífm 16іп  18in 9%іп 8ft 5PV19 = 5ZKEO 
24,800 BtuH = Yin 580сіп 16in  18in 9%in 9ft 5PV22 - 5ZKE1 
35,900 BtuH = іп 850сітт 18%in 20%in 10 Wisin Ott 5PV26 = 5ZKE2 


Suspended Vertical Hydronic Dayton] 
Wall & Ceiling Unit Heaters 


Vertical heaters push heated air downward to the Accessories—Discharge diffusers help direct the 
floor where it's needed most. They suspend from discharge to the floor. OSHA guard and diffuser cannot 
walls or ceilings and heat large spaces. Fan guard be mounted on the same unit. 

sold separately. 


Vertical Output @ Output @ Connec. Overall Overall ^ Overall Mounting Item 
Hydronic \ Discharge 200°F Water 2 psi Steam Size Air Flow Height Width Depth Height No. 
Heater 2 For Steam or Water Systems, Threaded Male NPT Connection, Rectangular Coil Type 
Diffuser 22,700 BtuH 41,300 BtuH Tin 595 cim 1056 in 18 Vin 18 іп 11 5PV63 
39,600 BtuH 65,500 BtuH 1 іп 989 cfm 11 іп 21 Жіп 21 in 12 5SPV66 
48,400 BtuH 80,600 BtuH Tin 1,200 cfm 11 in 21 Vain Hin 15 5PV68 
68,300 BtuH 101,800 BtuH Tin 1,490 cfm 12 %in 25 Жіп 25 Yin 14 5PV54 
OSHA FAN | DISCHARGE 83,700 BtuH 124,400 BtuH Tin 1,790 cfm 12% in 25 Vain 25 Yin 16 5PV55 
Compatible GUARD DIFFUSER 105,200 BtuH 152,000 BtuH 2in 2,220 cfm 13 % in 29 іп 29 1^ in 16 5PV56 
Grainger Item Item 118,600 BtuH 173,000 BtuH 2in 2,620 cfm 14% in 29 “іп 29 іп 18 5PV57 
Part No. No. No. 139,700 BtuH 210,200 BtuH 2in 3,200 cfm 16 in 29 іп 29 іп 22 5PV58 
Accessories 180,100 BtuH 249,800 BtuH 2in 4,180 cfm 15 Yin 37 V» in 37 V in 20 5PV59 
5PV54, 5PV55 5PV69 5PV75 205,400 BtuH 283,800 BtuH 1 іп 4,430 сіт 15 “in 37 ^ in 37 V» in 21 5PV60 
5PV56, 5PV57, 5PV58 5PV70 5PV76 242.900 BtuH 333,400 BtuH 2 in 5,210 cfm 16% in 37 in 37 п 24 5PV61 
5PV59, 5PV60, 5PV61, 5PV62 5PV71 5PV77 280,800 BtuH 386,000 BtuH 2 in 6,140 cfm 17 96 in 37 ^in 37 in 28 5PV62 
5PV63 5PV72 5PV78 368,100 BtuH 496,000 BtuH 2 in 8,020 cfm 17 Ain 42 in 42 in 29 5PV64 
5PV64, 5PV65, 5PV67 5PV73 5PV79 431,100 BtuH 585,000 BtuH 2 іп 9,450 сіт 20% in 42 in 42 in 34 5PV65 
5PV66, 5PV68 5PV74 5PV80 519,400 BtuH 705,000 BtuH 2 in 11,000 cfm 24 1⁄4 in 42in 42 in 38 5PV67 


Gas-Fired Whole-House Hot Water & Steam Boilers «Оу [FET 


These units use natural gas or propane to provide hot water or steam for heating. They are gravity vented and require Mm 


BOILER 


connection to an exhaust pipe or chimney to release fumes. Boilers provide the primary source of heat throughout a house. 


Heating NATURAL GAS PROPANE 
AHRI Capacity Vent Overall Overall Overall Mfr. Item Mfr. Item 
Net BtuH Output AFUE Series Dia. Height Width Depth Brand* Model No. Model No. 
Hot Water Heating Method 
47,000 BtuH 54,000 BtuH 85% Bali2(BWF) 3in 37%in 12%іп 26 “іп Crown = = BWFO63BLT3SU0 780018 
50,000 BtuH 60,000 BtuH 85% Bali2 (BWF) Зіп 37%in 12%4in 26 “іп Crown BWFO70BNT3SUO 780021 — — 
51,000 BtuH 59,000 BtuH 84% Aruba 5 4in 39%in 12%in 31 %in Crown AWRO70BNT3SU1 6DKG2 | AWRO7OBLT3SU1 6DKG1 
70,000 BtuH 81,000 ВИН 85% Bali2(BWF) 3in 37%in 15%in 24%in Crown — — BWFOOS4BLTSSUO 780019 
73,000 BtuH 82,000 BtuH 82% Spectrum — 5in 32in 16 біп 25 йіп RBI |33SWO100NOE1A0GA9056G1J2 5RJR2 = = 
77,000 BtuH 88,000 BtuH 84% ruba5 біп 39 іп 15%іп 31 Vin Crown АМ/В105ВМТ351Л 6DKG4 | AWR1OSBLT3SUT 6DKG3 
78,000 BtuH 90,000 BtuH 85% Bali2(BWF) 3in 37%in 15%in 26 “іп Crown BWF105BNT3SUO 780U22 = — 
94,000 BtuH 108,000 BtuH 85% Bali2(BWF) 3in 37%in 26%in 26 “іп Crown — — BWF126BLT3SUO 780020 
102,000 BtuH 117,000 BtuH 84% Aruba 5 біп 39%in 18%in 31 %in Crown AWR140BNT3SU1 6DKG6 | AWR40BLT3SU1 60К05 
104,000 BtuH 120,000 BtuH 85% Bali2 (BWF) 3in 3734in 15%in 26 “іп Crown BWF140BNT3SUO 780023 — — 
109,000 BtuH 123,000 BtuH 82% Spectrum біп 32in 19%in 25 %in RBI |33SWO0150NOE1A0GA9056G1J2 5RJR3 = — 
144,000 BtuH 163,000 BtuH 82% — Spectrum біп — 32in 22%in 25%in RBI |33SWO200NOETAOGA9056G1J2 5RJR4 = = 
182,000 BtuH 205,000 BtuH 82% Spectrum — 5in 32in 26 %in 25 йіп RBI |33SWO250NOE1A0GA9056G1J2 5RJR5 = — 
214,000BtuH 247,000BtuH 82% Spectrum Sin 32in 29%in 25 іп RBI |339W0300N0E1A0GA9056G1J2 5RJR6 = = 
248,000 BtuH 286,000 BtuH 82% Spectrum  5in 32іп 33in 25 Yin RBI /339W0350N0E1A0GA9061G1J2 5RJR7 = = 
282,000 BtuH 324,000 ВИН 81% Spectrum — 5in 32іп 36%in 25 йіп RBI |335//0400М0Е1А004906101.2 5RJR8 — — 
Steam Heating Method 
64,000 BtuH 85,000 BtuH 82% Bermuda —5in 40 еіп 16іп 28in Crown BSITO3ENPZZPSU 6DKG8 |BSI103ELPZZPSU 6DKG7 
6DKG1 85,000 ВіиН 113,000 BtuH 82% Bermuda біп 407віп 19%in 28in Crown BSI138ENPZZPSU 6DKHO | BSIT38ELPZZPSU 6DKG9 
107,000 BtuH 142,000 BtuH 82.1% Bermuda біп 407віп 22%in 28in Crown BSI172ENPZZPSU 6DKH2 | BSH72ELPZZPSU 6DKH1 
* Crown = Crown Boiler Co. 
Ф 
Oil-Fired Whole-House Hot Water & Steam Boilers it, 
3 4 
Boilers are a primary source of heat for homes. They use oil as a fuel source їо produce hot water or steam for heating. зүм 
WITH DOMESTIC 
Heating Return/ WITHOUT COIL TANKLESS COIL 
AHRI Capacity Supply Vent Overall Overall Overall Mfr. Item Mfr. Item 
Net BtuH Output AFUE Connec. Series Dia. Height Width Depth Model No. Model No. 


Hot Water Heating Method 

84.000 BtuH 97,000 BtuH 86.3 % 17 in/ 1 Yin Freeport 2 FWZ Sin 31 Yin 20%1п 16 4 іп | FWZO80BOLTISSU | 6DKJ3 — — 

bilan ES PIE. Еа Бы 
7, tu à tu 7% 1% in ^ in герон in Yin 2034 in 4 in — — 

156.000 Buh 182000 ptul 86%  1/»x1Vin Tobago(TWB) — 31%in 22%in 24%in |Т№В150201745500 780U32 |TWB150ZOTT4SSUO, 780034 
team Heating Metho 

91,000 BtuH 121,000 BtuH 85% 3xli^in Kingston (KSB) — 31%in 17 % іп 24% in |KSB10020LP1SSUO| 780U38 К5В10070ТР15500 780036 

181,000 BtuH 181,000 BtuH 85.1% 3х1%іп Kingston (KSB) — 31%in 22%in 24%in |KSB150ZO0LP1SSUO| 780042 |KSB150ZOTP1SSUO| 780040 
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1-800-GRAINGER (472-4643) Central Equipment 


[Goodman] 


Air Conditioning & Heating 


(eating (eating ins 0 
apacity apacity Air ooling Overall Mfr. Item 
Whole-House Input Output Flow Tons Width Model No. 
96 % AFUE, Upflow Furnace, 34 72 in H X 28 % in D 
Gas Furnaces 40,000 BtuH 38,440 BtuH 1,342cfm — 31on 14іП  GM9S960403AN 792ХМ4 = 
| 60,000 BtuH 57,860 BtuH — 1.427cfm — 3ton 17 іп GM9S960603BN  792XW5 Goodman 793039 
Commonly used to heat multi- 60,000 BtuH 57,660 BtuH — 1,427cfm Зіоп 17 “іп GM9S960803BN_  792XW6 = 
family homes and have а96% 80000 Btu 76 880 ЫН 2.088 e'm — Ston D1 In CMSSOSQ0SCN — 782XW8 
ог 80% Annual Fuel Utilization — 1550 Ut 116-300 Sur etem Sion —24 Vi ЛЫН T0230) 
M В ; ў tu 5 tu 54 cfm on in 
Efficiency (AFUE) rating. For use in 96 % AFUE, Downflow Furnace, 34 % in H X 28 % in D 
new installations and to replace 40,000 BtuH 38,440 BtuH — 1,382 сіт — 3ton  17Y2in GC9S960403BN  792XX1 
а да ... H 151 
exstngfumacesofsimlarbtuH -P0000 Pu УНШ сп ш Tren СУШ Т) 
output. Find additional accesso- 700,000 BtuH 95,000 BtuH — 2,193cfm ^ 5ton 21іп 009596100504 792ХХ4 Mfr. Item 
А | Д tu tu cfm on in Description Model No. 
G 120,000 BtuH 114,000 BtuH 2,257 5 24 іп GC9S961205DN 792ХХ5 p 
ries on Grainger.com. 80 % AFUE, Upflow Furnace, 33 % in H X 28 in D Filter Rack, For Goodman EFRO1 386М56 
4 40,000 BtuH 32,000 BtuH 1,200 cfm — 3ton — 14in — GM95800403AX 793641 Amana Furnaces 
Mo "ME гана за. 
up to 96% of their fuel into i uH ) tu ,200 cfm on in 4 For Direct Vent Furnace 
p ао 60,000 BtuH 48,000 ВШН 1,402 сіп 31on  14in  GM9S800603AN  792XX7  . Side Wall Vent Kit, For 0170К000005 386M57 
usable heat while losing 4% 60,000 BtuH 48.000 ВН 1,600 cim 4 ton 17 іп 6М958006048Х 793843 2 in and 3 in Vents 
through exhaust. Secondary heat -60,000 BtuH —48.000BtuH  1,790cfm — 4ton 17 іп GM9S800604BN  792XX8 Flush-Mount Vent Kit, For 
80,000 BtuH 64,000 BtuH — 1,600cfm — 4ton 17 %in GM9S800804BX 793639 Direct Vent Furnace Side / 0170K00001S 38GM58 
exchanger helps recover lost 80.000 BtuH 64.000 Btu 1.853 cfm 4ton 17%in GM9S800804BN  792XX8 — Wall Vent Kit, For 2 in Vents 
eat and provides better fue i- 80,000 BtuH 64,000 BtuH 2,000 cfm 5 ton 21in  GM9S800805CX 793644 Gas Low Pressure Switch, 
provide: е е 
: Oft di ith 80,000 BtuH 64,000 BtuH — 2,110cfm — 5ton —21in  GM9S800805CN 792XY0 For Goodman Amana LPLPO3 380М59 
ciency. Urten used In areas wi 100,000 BtuH 80,000 BtuH 2,000 сіп  5ton  21in  GM9S801005CX 793640 90% Plus Furnaces 
harsh winters and where local 100,000 BtuH 80,000 BtuH — 2,116 cfm 5 ton 21 in GMOSEOTOOSCN 792XY1 Low Pressure Switch, For 01308000005 38GM49 
; ; AA 120,000 BtuH 96,000 БИН 2,107 cfm 5 ton 24 іп М958012050М 792ХҮ2 Goodman Condensers 
code requires higher-efficiency 80 % AFUE, Downflow Furnace, 33 % in Н X 28 in D LP Conversion Kit, For LPM-07 386М60 
furnaces. 40,000 BtuH 32,000 БИН. 1,362 cfm 3 ton 14 in GC9S800403AN 792ХҮЗ Goodman Amana Furnaces 
40,000 BtuH 32,000 BtuH 1,362 cfm 3ton 14 in GC9S800403AX — 792XY4 LP Conversion Kit, For 7 
80% AFUE Furnaces—Turn up 60.000 BtuH 48,000 ВН 1,21сіп  31on  14in  GCOS800603AN  782XY5 — Single Stage Furnaces ШКЕ Мы 
ы Н 60,000 BtuH 48,000 BtuH 1,421 cfm 3ton 14 in GC9S800603AX 792ХҮб winning Kit, For Twinning 
MR MEE uM rM кшш ME 55 ша mE ii сен ыны 
i i 0 j uH A tu ‚753 сїтї on 7 іп Vent Kit, For 80% AFUE 33 
heat while losing 20% through 80,000 BtuH 64,000BtuH — 2,203cífm  5ton  21in  GC9S800805CX  792XY9 in Tall "H" and "5" Model MVK-01 — 386M63 
exhaust. They have a single heat 100,000 BtuH 80,000BtuH —2,222cfm 5ton  21in GC9S801005CN 792X20 — Furnaces Installed In The 
exchanger. 100,000BtuH 80,000 BtuH — 2,222 сіт 5іоп —21in GC9S801005CX  792XZ1 Upflow Position Only 
£ 38GN28 
Air Conditioning & Heating Air Conditioning & Heating 
1-Pc. Air Handlers Indoor Evaporator Coils 


All aluminum evaporator coils for excellent heat 
transfer. Include drain pan. 


(With Coils) and 


Electric Heater Kits Nom. H w D Liquid Line Suction Line Mfr. Item 
Feature a direct-drive multi-speed cul: sir dba sy tin) __Size fin.) Size (in) —— Motel No. 


Cased Coil, Horizontal 
2 ton 14іп 26in 21%in %005 % 005 CHPF1824A6 386М28 
38GNO01 2.55ton 17 %in 26in 21 іп %005 340DS  CHPF2430B6 386М29 
З ton 17 “іп 26in 21 іп %005 % 006 (СНРҒЗ63686 386М30 
3.510п 21in 2біп 21 іп %005 % 005 (СНРЕЗ64206 386М31 
5 ton 24%in 26in 21%in %ODS 78005 CHPF4860D6 386М33 
Cased Coil, Upflow/Downflow 


blower motor, all-aluminum evapo- 
rator coil, transformer, and blower 
time-delay. Multi-position mounting. 
447А50 has a thermostatic expansion 
valve (TXV). 


Nom. Cap. Н w Mfr. Пет Mir. Item 5 ton 30in 21in 36 ODS 78005  CAPF4860C6 386М26 
tons. in. in. Model No. Description Model No. 
sau Piece Air аш Heater Kits with Breaker Unease са, EINE п ' mes стосе 
5 ton 30in 20іп 20%in %005 7&0DS СА(Ғ496106 386М45 
5ton —45in 17 in ARUF25BI4 386М01 5.0kW НК5С05ХС 386М08 2 ҖИ 5ЗИ 0 15 EOS TE ODS —CAUFISGLDS BGNAÉ 
" ЕНЕ ЖБ s: аюы мез шш тсе: 
.5 ton in 5 in Д r. em 
3ton  49in  21in ARUF37C14 386М04 15.0kW_ НК5С15ХС 38GN11 For Use With Model No. 
.9 ton in In Д ermostatic xpansion alves 
3.5 49i 21in  ARUF43Ci4 386М05 19.0kW  HKSC19CB 38GN12 Thermostatic Е Valves (TXV) 
4ton 58іп 24%in ARUF47D14 386М06 200kW HKSC20DB 386М13 1 V^ to 2 ton R4-410A A/C and Heat Pump TX2N4A 38GM46 
5ton  58in 24%in ARUF61D14 38GN07 25.0kW — HKSC25DC 386М14 2 1^ to 3 ton R4-410A А/С and Heat Pump TX3N4 38GM47 
ton in ? n to 5 ton ті ап eat ump 
5 58in  24%in ASPT61D14 44ZA50 410 5 ton R4-410A А/С and Heat P TX5N4 38GM48 
Nom. Suction Mfr. Item 
Cap. Line Size Н w D Model No. 
P OE Men. AA 29 20 mr СЕНДЕ Т 
H H % in 4 |n in In 
Condensing Units > ~in 3:50 29m 29i 6714041 386M31 
g 25t іп 38 йіп 29in 29in 057140301 38GM32 
and Heat Pumps 31 Jin 38/1һ25 7 in 35 Y2 in 052140361 38GM33 
ҮТ Jen 38 3e ПЗЕ СЕЛТ SOMOS e 
it in-li s 1 5 in 4 in ^ in 2 in 
Factory-installed in-line filter drier. dis RA 38 ins in Shi 687110601 38GM36 
ondensing Uni , Ami 
13 and 14 SEER—Models feature 15t ў п 25%in 23in 23in GSX130181 386М12 
copper tube/aluminum fin coil, Sbt n Жип 26m п ЕСЕСІН 
"ANE" 2 ` р 4 |n 21n in in 
brass liquid and suction line valves, 3 йїп 27 %in 26in 26in GSX130361 38GM15 
and contactor with lug connection. JS 195 36 in 29 in 29n GSX13048] 386M7 Deseripti Model No. 
In 4 |n in In lescription опе 0. 
p— 5 7&in 38 іп 35 % in 35 У in GSX130601 38GM18 Accessories 
Heat Pum : Feature а scroll A/C Condensing Units, TASEEN R-410A Anchor Bracket ABK-20 386M37 
compressor, liquid refrigerant 15t Ит 27 Үп 26 2біп UAE ELE Anchor Bracket ABK ZI SIME 
i i 15 Yin 27 іп 6 in 26 in Х140191 38GM20 Anti Short-Cycle Kit АЅСОТА 38GM39 
,... 2 Yin 27 Yo in 26in 2біп м. 380М22 Freeze Thermostat FSKOTA 38043 
2tons 34in 27 іп 26in 2біп Х140241 38GM21 Hard-Start Kit, For Use With Heat Pump 1, 2, 3 ton R-U-1 38GM40 
and easy-to-access gauge ports. 25t Ain 32%in 29in 29in GSX140301 38GM23 Hard-Start Kit, For Use With Heat Pump 3 V7 to 4, 5 ton CSR-U-2 386M41 
: сетер 2.5 Yin 32 “іп 29in 29іп GSX140311 38GM24 Hard-Start Kit, For Use With Heat Pump 4 to 5 ton CSR-U-3 38GM42 
Models are time-initiated and have -53 Jin 32/4 29in 2911 880140861 38GM25 Thermostat, For Goodman Cooling & leat Pump 0718-60 38GM51 
E i 3 “іп 32'^in 29in 29in X140371 38GM26 Thermostat and Emergency Relay, For Goodman Heat Pump T/EHR18-60 38GM52 
temperature terminated defrost 35t Жіп 36 іп 29in 35 іп GSX140421 386M27 ТХУ. For Use With 1 1 eto 3 ton 4-410A А/С and Heat Pump ТХ2М4А 38GM46 
control, and contactor with lug 4t іп 36 %in 35 7 іп 35 7 in GSX140481 386М28 ТХ For Use With 2 % to 3 ton R4-410A A/C and Heat Pump  TX3N4 38GM47 
connection. 5 1% in 38 7 іп 35 % іп 35 % in GSX140601 38GM29_ ТХУ, For Use With 4 to 5 ton R4-410A A/C and Heat Pump  TX5N4 38GM48 
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HVAC & REFRIGERATION 
Duct-Mount Humidifiers 


Duct-Mount Humidifiers 
Add moisture to indoor air to make the space feel warmer, mini- 
mize static shocks, and help prevent wood surfaces from drying 
out. For use in office buildings, homes, and warehouses. 


Daily 
Humidification Coverage ^ Humidity 
Output Area Settings 
Humidi ters 
Bypass, Gravity Drain 
урав, d 54% 20% to 60% 
12 ga 2,000 sqft 20% to 60% 
9 3,000 sq ft 30% to 60% 
3,000 sq ft 30% to 60% 
2,500 sq ft 20% to 60% 
17 ga 2,500 sqft 20% to 60% 
9 4,000 sq ft 30% to 60% 
4,000 sqft 30% to 60% 
19 gal 2,880 sq ft — 
Bypass, Gravity Drain Optional 


Fan-Powered, Gravity Drain 


4,000 sq ft 


1704. 4000591 


30% to 60% 


30% to 60% 


3,000 sqft 20% to 60% 
18 gal 4,200 sq 30% to 60% 
4,200 sq ft 30% to 60% 
Steam, Auto Flush 
17 gal 2,575 sq ft — 
Steam, Gravity Drain 
22 ga 4,000 sqft 40% to 60% 
35 gal 6,200 sqft 30% to 60% 


414X14 


Replacement Pads 
110, 220, 500, 500A, 500M, 550, 550A. 


558 


110, 220, 550, 558, HE100, НЕ150, HE220, HE225 


350, 360, 560, 560A, 568, 600, 600A, 600M, 700, 700A, 700M, 760, 760A, 768 


Compatible Mfr. 
Model No. 


350, 360, 560, 568, 600, 700, 760, 769, HE200, HE250, HE260, HE265, HE300, HE360, HE365 


360, 560, 560A, 568, 600, 700, 760, 760A, 768, Aprilaire 350, HC26A1008, HC26E1004, HE260A/B, HE265A/B, HE360A/B, ME360, WB2-17, WP2-18 


400, 400A, 400M 
* OEM replacements. 


Bypass—Allow warm air from a building's furnace to pass over 
the humidifiers' water tray, and the air absorbs the water. 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


Бей 


Honeywell dans: 
ree dia rilaire White-Rodgers: Bee is 


Fan-Powered—Use a fan to push air across the humidifiers’ 
water tray allowing the air to absorb the water. Add more moisture 


to indoor air and can fit into smaller spaces than bypass models. 


Steam—Have electrodes to create steam and add moisture to 


air that is moving through the HVAC system. Use less water to 
humidify the air than fan-powered and bypass models. 


Note: Max. Sq. Foot Cap. is an approximation based on 8-ft. ceiling height. 


Plenum Humidistat Mfr. Item 
Opening Req. Control Modes Overall HxWxD Brand Model No. 
9%einHx9%einW  Automatic/Manual 14inx14%in 10 іп ^ Honeywell Home НЕ15041005  6JJK8 
9%/cin Hx 9 is in W Manual 14 in x 14 ^ in 10 іп Honeywell Home — HE100A1000 — 6JJK7 
9%inHx9%inW Automatic/Manud —13inx15 in 10 ie in prilaire 500 31TP26 
9 %2 in H x9 %2 in W Manual 13 in x 15 іп 10 94e in Aprilaire 500M 31TP27 
12596inHx93^inW Automatic/Manua 17 Y2 in x 15 in 10 У in Honeywell Home НЕ20041000 — 6JJK9 
12% in Hx9%inW _ Automatic/Manua 17 Yin x 15 in 10 іп Honeywell Home НЕ25041005 — 6JJLO 
10inHx12 $4ein W — Automatic/Manual 15 1746 in x 15 % in 10 %e in Aprilaire 600 31TP28 
12% in Hx 10 in W Manual 15 %e in x 15 % in 10 ўв in Aprilaire 600M 31TP29 
16 % in Hx 13 % in W Manual 18 іп x 18 % in 9 % in White-Rodgers HFT2900FP 361348 
10inHx12'%einW — Automatic/Manual 15 1746 in x 15 % in 10 96 in Aprilaire 400 31TP24 
10 in H x 12 %e in W Manual 15 %e in x 15 % in 10 54e in Aprilaire 400M 31TP25 
14 Vs inHx 13 %inW Automatic/Manual 16 3 іпх 15 #2 іп 10 віп Honeywell Home — HE300A1005 — 6JJL1 
14 is in Hx 14 1⁄6 in W Automatic/Manual 18 in x 15 54e in 10 %c in Aprilaire 700 31TP30 
14 s in H x 14 94e in W Manual 18 in x 15 54e in 10 4e in Aprilaire 700M 31TP31 
10 “іп НхВ8іп М/ - 7 %1п x 12% in 12 Y^ in White-Rodgers HSP 2600 361350 
= = 20 94e in x 10 in 7 in Honeywell Home HM750A1000/U 414X14 
— — 21 in x 10 Và in 7 іп Aprilaire 800 31TP32 
Item 
Brand No. 
Aprilaire 31TP34 “ 
Honeywell Home 2TE75 
Aprilaire 31TP36 * 
Honeywell Home 2ТЕ76 
Bestair Pro 2FRR9 
Aprilaire 31TP37 * 
Honeywell rilaire’ 
Home 


Ductable Dehumidifiers 


Dry the air and help prevent mold, mildew, and odors in offices, 


schools, and other indoor spaces where continual moisture 
removal is needed. Can operate as a freestanding unit. 


Ductable Humidifiers with Fresh-Air Intake—Separate control 
allows models to pull in fresh air from outside to dissipate stale air 
and help reduce trapped airborne contaminants in indoor areas. 


Daily Water For Operating 
Removal Capacity — Air Flow Coverage Duct Humidity Overall Overall Overall Mfr. Item 
(80F/60 RH) © 0.0 in wg Area Dia. Range Height Width Depth Brand Model No. 
Ductable Dehumidifiers 
65 pt 160 cfm 1,800 sq ft 8 in 0% to 90% 12 in 12 in 28 “іп Honeywell Home DR65A3000/U 4431/15 
80 pt 185 сіт 4,400 sq ft 10 in 40% to 60% 15 in 14 in 26 in Aprilaire E080 787CM7 
100 pt 280 cfm 5,500 sq ft 10іп 40% to 60% 15in 14 in 26 in Aprilaire E100 787CM8 
Ductable Dehumidifiers with Fresh-Air Intake 
443W15 90 pt 320 сїт 2,800 sq ft 10 in 0% to 90% 1996 in 1496in — 32 віп Honeywell Home DR90A3000/U 443М/16 
120 pt 400 cfm 3,500 sq ft 10 in 0% to 90% 20 № іп 14% in 32 sin Honeywell Home DR120A3000/U 443117 
Filter Compatible Grainger Performance Mfr. Item 
Type Part No. Rating Overall HxWxD Brand Model No. 
Replacement Filter 
Pleated 443W16, 443W17 MERV 11 14 in x 17 ^ in x 194 in Honeywell Home 50070171-002/U 20Y116 
б 
5AV39 шыр 3HAJ3 101931 
Heat Pump Drain Pans 
Reversing Valves Rolled edges are easy қ Dim. M UN е S Нэт 
H H on the hands. 26-да. Galv. Steel, 34" Drain Line Fitting & Plu 
and Solenoid Coils PM 49. 27. 2. 6-M2748 ЭНАРТ. Sponge Rubber 
me қ i eel—Seamless, 60 30 2 6-M3060 3HAD8 H 
Se devine resto parsha? Ванни | шша | Seal Strip 
IIS 1 Iri . P : i i і 
‘at i 9 Mil possible drain outlet — —27—48 —2 &2748L — 3HAJs_ | Adhesive backing bonds to wood, 
іп Tons іп Топѕ Suction Pressure Mfr. Item positions. 2 m 5 62763. ЗНАВ metal, glass, and other smooth 
(R-22) (В-502) Tube I.D. Tube I.D. Model No. . х 30— 50 —5 6-3050L ЗНАЈ9 surfaces. For indoor use as weather 
(КЕЧЕЛЕ натина ENS Plastic—Ribbed 307780772 6-3060L — 3HAJ3 | stripping, cushion, insulator, seal, 
01025 101025 %п “п (2410060-470 9AV34 | bottoms and reinforced 22 63 2 6-3263L —  3HAJ7 ң о 
1.01055 101055 іп іп  V6-412080-170 5AV35 36 —36 —2 6-3636[. 3uAjg- | and gap-filler. Max. temp.: 200°F. 
1.0t05.5 1.0t05.5 іп Үзіп — V6-414080-170 5AV36 corners for strength. 36 60 2 6-3660L 3HAK2 Thick- Item 
3.0108.53.0t011.9 іп Угіп V10-414080-170 SAV32 Mir. Пет L w nues No 
30109.5301011.9 1%in біп V10-418140-170 5AV33 Item Model No. EÜf 0.5 in Ye" 101933 
Watts Watts Mfr. Item Accessories 50 ft 0.75 in үлі 101934 
Voltage @ 50Hz @60Hz Model No. Condensation Flood Detector Switch WS-1 6XJG7 50 ft Тіп V 10L935 
Heat Pump Solenoid Coils Condensation Overflow Safety Switch 505-1 6XJH7 50 ft Tin Эв" 101936 
24 5W 4W LDK-110000-070 5А/38 Condensation Pan Switch CC-1 6XJH8 25 ft 0.75 in ТАв" 101931 
208/240 5W 4W LDK-410000-070  5AV39 * Land W dimensions are for the base of the pan. 25 ft Tin Ae 10L932 
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HVAC & REFRIGERATION 
In-Duct Air Cleaners 


Honeywell rilaire’ 


Media In-Duct Air Cleaners 


Filter media neutralizes odors and traps airborne particles in 
residential or light commercial forced-air heating and cooling 
systems. For additional replacement air filters, see page 
3049. 


Particle Removal—Remove airborne contaminants such as 
smoke, dust, and mold. 


Indoor Air Quality 


том Ж Sun-Pure ЖО Honeywell 


Catalytic Air Purification. 


Home 


< 


Particle Removal and Germicidal Disinfection— \ Al 


Photocatalytic oxidizing (PCO) technology neutralizes 


Stubborn odors, fumes, and toxic chemicals. UV light kills | 
| 


airborne bacteria, viruses, and mold. Helps neutralize NOx N A 
and carbon monoxide and is non-ozone generating. | 


Particle Removal and VOC/Odor Neutralization—Use 
ionization technology to remove airborne contaminants such 


as smoke, dust, and mold. 


Primary Filter Maximum Air Filter Efficiency Overall Overall Overall Mfr. Item 
Fertormance Rating Flow Capacity © Micron Size Height Width Періһ Brand Model No. 
article Remova 
Particulate Filtration 
1200cfm ^ 9996 at 0.3 micron 16 Увіп 20%in 6%in Honeywell F100F1620 218X86 
1400cfm 99 % at 0.3 micron 16 7s in 25in  63Ain Honeywell F100F1625 468D76 
MERV 11 1400cfm 99% at 0.3 micron 20 %6 in 20in  6934in Honeywell F100F2020 468D77 P 
2000 cfm 95% at 2 micron 17%in 28%cin 6%in Aprilaire 2410 31TP15 
2000 cfm 95% at 2 micron 22 ein 27%in 6%in Aprilaire 2210 31ТР14 = 
2000 cfm 96 % at 0.3 micron 20%cin 25%in 6 іп Honeywell F100F2025 278X85 
1200 cfm 99% at 0.3 micron 16 ?4e in 20 in 6% in Honeywell F200F1620 468D80 = 
1400 сіт 99%! 0.3 micron 16 віп —25in 6%in Honeywell F200F1625 468D78 
MERV 13 1400cfm 99% at 0.3 micron 20%ein — 20in — 6?4in Honeywell F200F2020 468D81 Ea 
2000 cfm 95% at Smicron 17%in 28%cin 6%in Aprilaire 1410 31TP13 
2000 cfm 95 % at Smicron 22 Ивіп 27%in 6 іп Aprilaire 1210 31TP12 » 
2000 сїт 99% at 0.3 micron 20 94e in 25in 6%іп Honeywell F200F2025 468D79 
1400 cfm 90 % at 1 micron 16 йіп 24%in 7 %in Trion AIR BEAR SUPREME 16x25 4ҮА29 
MERV 8 1400 cfm 90% at 1 micron 20%in 21%in 7 іп Trion AIR BEAR SUPREME 20X20 4YA30 
2000 cfm 90% at 1 micron 20%in 24%in 7 йіп Trion AIR BEAR SUPREME 20x25  AYA31 * 
2000 cfm 90% at 1 micron 24%іп 25%іп 7 іп Trion AIR BEAR RIGHT ANGLE — 4YA32 * 
Particle Removal and Germicidal Disinfection 
Particulate Filtration, Ultraviolet Light, Photocatalytic Oxidation 
MERV 13 1200cfm 92.3 % at 0.3 micron 17 in 25 in 10in Ѕип-Риге Ultra-Sun Trio-1200 2YGA5 . 
- "o cm E % at 0.3 micron 21 in 25 in 10in Sun-Pure Ultra-Sun Trio-2000 2YGA3 
Particle Removal ani or Neutralization 
Particulate Filtration, lonization 
na 2000cfm ^ 9596at 0.1 micron 24 йіп 24%in 7 іп Trion HE PLUS 20x25 4YA26 
2000cfm ^ 99 % at 0.3 micron 17 9^ in 31 in 12 in Aprilaire 5000 31TP18 
1200 cfm 98 % at 3 micron 20 in 6%in 20іп Honeywell Home F300E1001 2TE84 
MERV 11 1400 cfm 98 % at 3 micron 16 in 6%in 25іп Honeywell Home F300E1019 2TE85 
1400 cfm 98 % at 3 micron 20 in 6%in 20іп Honeywell Home F300E1027 2TE86 
2000 cfm 98 % at 3 micron 20 in 6%in  25in Honeywell Home F300E1035 2TE87 
Performance Compatible Grainger Mfr. Item 
en Rating Part No. Brand Model No. 
eplacement Filters 
4YA29 Trion 255649-105 4YA34 
MERV 8 4YA30 Trion 255649-103 4YA35 
4YA31, 4YA32 Trion 255649-102 4YA33 
MERV 10 31TP18 Aprilaire 501 31ТР11 
2YGA3 Sun-Pure Ultra-Sun 1RK016 2YGC1 
MERV 14 2ҮСА5 Sun-Pure Ultra-Sun 1ВК021 2YGA8 
31TP14 Aprilaire 210 31ТР06 
31TP15 Aprilaire 410 31TP09 
MERV 13 31ТР14 Aprilaire 213 31TP07 
- - 31TP15, 31TP17 Aprilaire 413 31TP10 
eeplacement UV Bulb 
н 22 in 2YGA3, 2YGA5 Sun-Pure Ultra-Sun 1RK019 2YGA7 
* Right-angle installation. 
(Fj LJ 
] Honeywell ғ КӨЗ FP 4 
In-Duct Air Cleaners Heme uyaire y Honeywell JWave, efr rtt ў 


Particle-Removal lonization—Feature an 
ion-generating device that neutralizes airborne 
pollutants and binds ions to dust, allergens, and 
other airborne particles that pass over the device. 
Cleaners don't use filters or bulbs, so they require 
less maintenance than air cleaners that use UV, 


Units can operate continuously, but they require the 
HVAC system to be running to move air past the UV-C 
bulbs, filter media, or the ionization device. 


VOC- and Odor-Reducing PCO—Use photocatalytic 
oxidation (PCO) filter media to neutralize volatile 
organic compounds (VOCs) and other gaseous pollut- 
ants in the air that moves through the air cleaners. 
Have UV-C bulbs that reduce airborne viruses, mold, 
and bacteria. 


Germicidal UWW—Reduce viruses, mold, and bacteria 
in the air that moves past the UV-C bulbs. 


No. of Duct Maximum Compatible i i i 
о о "uum Н ШИ АП — йө PCO, or filter media cleaning technology. 
Bulbs Length Capacity System Size Voltage Brand Model No. > 
Germicidal UV i 
16 1982 in — — 32 V AC Honeywell Home UV2400U1000 36WJ91 М. 
1 18in 5000 cfm 1.5 to 5 tons 120 V AC UV Aire UV-18 56HW29 
1 16 in 5000 cfm 1.5t0 5 tons 24 V AC UV Aire UV-16/24 56HW30 
1 16 in 5000 сїт 1.5 to 5 tons 120 V AC UV Aire UV-16/120 56HW31 
2 14 7e in — — 120 V AC Honeywell Home UV100E2009 1RZX7 
2 147% in 2000 cfm — 120 V AC Honeywell UV100E1043 218X84 
VOC- & Odor-Reducing PCO 
1 16 in — -- 24V АС Honeywell Home UV2400U5000 36WJ90 
1 17 % їп 2000 cfm 1.510 5 tons 120/240V АС Pro-Cell Air Purifier Duo-2000 56HW36 
1 15 in 2000 cfm 1.5 to 5 tons 120V AC Pro-Cell Air Purifier Duo-16/120 56HW37 56HW30 
Maximum Compatible 
Air Flow For Duct Self HVAC Overall Overall Overall Mfr. Item 
Capacity Cut-Out Dia. Cleaning — System Size Voltage Height Depth Height Brand Model No. 
Particle-Removal Ionization 
2400 сїт 3in Yes Upto6tons 24VAC,240VAC 2іп 6in 2in Імауе 4900-20 54ХҮ41 54XY40 
2400 cfm 4in No Up to 6 tons 24 V AC 2 іп Біп 2 іп Імауе 4900-40 783PX5 
4800 сіт 4in Yes Upto 12 tons 24VAC,240VAC Тіп 4in Тіп Iwave 4900-10 54ХҮ40 
Compatible Grainger Mfr. Item 
Bulb Length Part No. Brand Model No. 
Replacement UV Bulbs 
8% in 1RZX6, 278X84 Honeywell Home UC100E1006 10WZ5 ==. 
16 in 56HW30, 56HW31 Field Controls 16LAMP 184JJ9 N 
1696 in 36WJ90, 36WJ91 Honeywell Home UV2400XLAM1 36WJ92 X 
17 i^ in 56HW36 Field Controls 17.5LAMP 184JJ8 / 
18 in 56HW29 Field Controls 18LAMP 784JKO 
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HVAC & REFRIGERATION 
Heating & A/C Accessories 


Scan. Order. Done. 
Details on page A1. 


E:T-N by Schneider Electric 
Air Conditioning 
Disconnect 


Switches 


For indoor or outdoor use. 


2YJ83 


шап 


Equipment 
Pads 


Depth Length Width Сар. 
UltraLite Lightweight Concrete 
Composite Equipment Pad 


Е ; T : 30in 30in 
Mounting base for air conditioning units, 36in 36іп 
filters, heaters, pool pumps, and refrigera- 48 П A n 


tion, or any type of equipment requiring 


weight distribution support. Ribbing 2 in 30! ШП 

4 In 361 in 
allows self leveling and transfers load . 30in 30іп 
evenly. UV stable and vibration resistant. — 3n 20 _38 in 


DUCTMATE. 
Condensing Unit Braces 


= Engineered wall-mount bracket 

for air conditioners, heat pumps, 

and other equipment 
= No site preparation or leveling 
No settling. Good for coastal and flood-prone 
areas or where hurricanes, snowfall, mud, 
or steep grades are a concern. Mounting 


Weight 


Short Max. 

Amps Circuit HP Mfr. Item 

Voltage — Protection — For Use With @240V_ М H D Brand Model No. 
Polycarbonate a N Е 7 - 
30 À 240V AC Fuse Class RKi Fuse 3hp 5 8%; 37" Eaton ACD221RNM-A2 5XHR5 
60 А 240V AC None — hp 5' 856" 37" Eaton ACD2220RNM-A2 5XHR3 
60 А 240V AC Fuse Class ЕКІ Fuse 10р 5 854 3%" Eaton ACD222RNM-A2 5XHR4 
60 А 240V AC Circuit Breaker — 101р 6%" 89" 329%" SquareD QO200TRNM ^ 6HD95 
Galvanized Steel 
30 A 240V AC Fuse Class H Fuse  3hp 51%” 84544" 3196" Eaton DPF221R SXHR1 
60 A 240V AC None = hp 5% 844 3/964 Eaton DPU222R 5XHP9 
60 A 240V AC None — 10 һр 63964 113964 41%) Eaton — DPU222RGF20 БХНВ2 * 
60 A 240V AC Fuse ClassHFuse 10һр 51%) 84%” 37 Eaton DPF222R 5XHRO 
60 A 240V AC None — Т0 һр 43%” 6/ 3235 SquareD ^ QO0200TR 1H245 


* Includes 20A GFCI receptacle. 


Mfr. 
Model 


1,071 Ib UC3030-3 2YJ84 
1,547 10 UC3636-3 2YJ85 
528 lb 0С2448-3 60KZ93 
62410  UC3648-3 2YJ83 
The Black Рай Plastic Equipment Pad 
1,188 15 ACP30302 3HAD9 
1,452 Ib ACP36362 3HAE2 
1,188 Ib ACP30303 3HAE1 
1,452 Ib ACP36363 3HAE3 
1,716 15 ACP36483 3HAE4 


i Mfr. 
fasteners not included. | Description Modal 
Note: Because of the wide range of wall materials (brick, 361 x 30'W _ GRAIRBRACE36GA 
concrete, wood, etc.) the mounting is the responsibility 45Lx36W  GRAIRBRACE45GA 
oftheinsalo. RX AW  GHAIRBRACESSQA CEKET the installer. 55Lx48W  GRAIRBRACES5GA 


5ULD4 ae 
Cages and Description 


Equipment 
Security 
Mfr. Item 
Model Мо. 
Lock Set b Congenser Securty Cage, 
ga. Steel, .1" tubing size, АССИ 5ULD4 
; H Adjustable 34 to 59", W 
Adjustable cages protect 1 or more D Adjustable 30102" ^ 
condensers from copper theft. High- Mini-Split Cage, 16 ga Powder. 
security padlocks have 2"-thick shackle 004% Steel, Adjusts From 3E, дсм5 45Мүз2 
to resist bolt cutters. Keyed alike for w 316 YD, Includes 2 Locks 
n adlock, oteel, For Use WI 
convenient control. Mfr. No. ACGU, Includes ACL 50105 
Riser 
DIVERSITEC gs 
Block 
Mounting әш. 
Pkg. Нет 
Equipment Mounting Accessories osi g: No. 
ountin rackets 
Mounting Brackets—12 ga. powder-coated steel with ч 2 6XJH9 
prepunched holes; 600-Ib. load rating. For hanging A/C Ж 2—80 
condensers and heat pumps outside at any height. Mounting Block 
ў | ` 8 x4 x2.35 1 6XJH6 
Mounting Block—Raises furnace 11⁄2" for quiet, dry Um жобу 
i " ас! 
operation. Each block handles over 500 Ib. Peel-and-stick 6" Black БОНА 
installation. 3" Gray 1 6XJG8 
= 6" Gray 1 6XJG9 
Risers—Stable, sturdy, plastic risers elevate condensers, 12" Gray 1 6XJH0 
: А 2-Pc., 3” Gray 1 6XJH1 
heat pumps and air handlers. Butyl mastic on top and bottom —5-Бс 6" Gray 1 6XJH2 
prevents slipping and reduces vibration and noise. 4' Extension 1 6ХІН5 
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НІШ 


Item 
No. 


Find even MORE on Grainger.com? 


Was 


Assembled Flexible 


Connector Whips 


Liquid-tight conduit kits have 1 
straight metallic connector and a 
removable 90? metallic connector 


С? 


н 4 i Conduit Conduit Wire Mír. Item 
for optional connections. 3 wire Dia. (in.) L (in.) Size — Model No. 
colors for easy hookup. Win —48in 710 THAN 6-12-4 2YJ79 

Yin 72in #10 THHN 6-12-6 2YJ80 
Note: Check your local codes for correct Ain  48in  #8THHN 60-34-4 2YJ81 
requirements. | — — эп /2п #81ННА бо сүйе 3A in 72in #8THHN 6-34-6 2YJ82 


с ak 


А BRAND OF MUELLER INDUSTRIES IN 


Insulated Copper 


Tube Line Sets И р) 


Refrigeration-grade copper tubing and insu- Note: Prices subject to 
lation preassembled and packaged together Change without notice. Call 


ара : р 1-800-GRAINGER (472-4643) 
for efficient installation of split systems. for current market price. 


Insulation 
Liquid Line Suction Line L Thickness Mfr. Item 
Size (in.) Size (in.) (ft.) (in.) Model No. 
Refrigerant Line Sets р 
36 OD 35 ft Vo in 40620350B6 4E965 * 
36 00 50 ft Yin 40620500B6 38М857 * 
14 0D % 0D 35 ft Yin 40820350B6 4E967 * 
% 00 50 ft Yin 40820500B6 38М858 * 
% 00 35 ft Yin 41020350B6 4E969 
% 0D 50 ft Yin 41020500B6 38М859 * 
% 00 Flared Ends ^ 35 ft Yin 406203508386  38N861 * 
% 00 Flared Ends — 50 ft Yin 40620500B3B6  38N860 * 
Y% OD Flared v? OD Flared Ends — 35 ft Yin 40820350B3B6  38N863 * 
Ends 120D Flared Ends — 50ft Yin 40820500B3B6  38N862 * 
% OD Flared Ends ^ 35ft Ў in 410203508386  1CNP5 * 
% 00 Flared Ends — 50 ft Yin 410205008386 38N864 * 
% OD 15 ft % іп 61020150B6 6Х753 “ 
5% OD 30 ft Yin 61020300 38N856 
% OD 35 ft Yin 61020350B6 6Х754 * 
% 00 50 ft Yin 61020500B6 121748 * 
% 00 50 ft Yin 61020500 38N855 
34 0D 30 ft Yin 61220300 6XZ57 
% OD 34 0D 30 ft Yin 61220301 4E871 1 
34 0D 50 ft Yin 61220500 6XZ58 
34 0D 50 ft Yin 61220501 4E870 1 
7$ 0D 30 ft Yin 61420300 6XZ61 
7$ 0D 30 ft Yin 61420301 3F346 1 
700 50 ft Y» in 61420500 6XZ62 
% 0D 50 ft Yin 61420501 3F347 1 
1% 0D 50 ft Yo in 61820500 1EVH2 
38 OD Flared % OD Flared Ends — 35 ft Yin 61020350B3B6  38N866 * 
Ends  %ODFlaredEnds — 50ft Ў in 610205008386 38М865 * 
% 00 30 ft Yin 51020300 3F342 
54s OD 34 00 30 ft іп 51220300 3Ғ344 
34 0D 50 ft Yin 51220500 3F345 
* Both lines are insulated. ¢ 90° bend on end of line. 
Connec. Mfr. Item 
Item Size Model No. 
Fittings 
Үл" Flare Gasket Л in АИТ Занат 
` 4 in 
ИГ SAE Cap Yin A04544 38N86B 
Copper Flare Seal Bonnet Vain - А 00414 38N885 
Flare Bushin Фіпх іп А 07813NL 38М872 
9 % in x іп А 07812NL 38N878 
И in SAE M x à MPT А 04585 38N875 
Flare Fittin YA in SAE M x МРТ А 00330 38N883 
9 Yi in SAE M x % SAE М А 00325 38N884 
38 in SAE M x % SAE M А 00327 38N886 
Flare Fitting 90 Degrees Ў in SAE x іп NPT А 00335 38N881 
Flare Gasket Hin A 00402 38N882 
== ш. 
5 in 5 
Flare Nut Yin A 05053 38N871 
58 іп А 05157 38N879 
Half Union Connector Winx% in А 04780 38М877 
Ya in x Yin А 15725 38N876 
Swivel FE Flare X Solder Adapter 36 in x % in А 15726 38N873 
Ye in x V» in А 15727 384880 
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1-800-GRAINGER (472-4643) HVAC Brushes 
е. ЖӘЕ наа EE. 
———— Mad t — — e 
HVAC Brushes Boiler Brush Refri ti 
Flue Brush 5 efrigeration 
& Brush Accessories rr 
Brush Overall Brush Overall 
Brush Length Length Item Brush Length Length Item 
Fill Type Dia. (in.) (іп.) (in.) No. Fill Type Dia. (in.) (іп.) (in.) No. 
Condenser Brush “іп 4%in 7%in  2FCD2 
Fin Whisk Iin 4%in 7 %in 2FCC5 
Plastic Tin 4%in Тіп 2/МҮ4 
Polyester — 2% 6% 3HHE8 Twin 4%in 7¥%in  2XTD6 
Condenser Tube Brush T%in 4%in 7%in 2X109 Overall 
Double Spiral/Double Stem Zain 4%in 7%in 2FCC7 Brush Brush Handle Length Нет 
12-24 (F) Threads Tempered Wire 2 in 4%іп 75Win 2FCD4 Fill Type L(in.) Dia. (іп.) L(in.) (іп.) No. 
36 in 4 in 6 in 3HGW4 2%in 4%in 7%in  2VMYi Radiator Brush 
TAs in 4 in 6 in 3HGW5 2%in 4%in 7%in 2ХТЕ2 Wooden 
Ys in 4in біп 3HGW6 3in 4%in 7%in  2FCD3 Horsehair Тіп 2in 4%in 27in 2РС06 
Stainless Steel % in 4 in 6 in 3HGW8 3%in 4%in 7%in  3EDH3 7 in 2%in 4%in 27in 2ҒС09 
Ts in 4in 6 in 3HGW9 зїї 4%in 7%in  S3EDH4 Horsehair Тіп in 4%2in 27in  2FCE2 
% in 4 in 6in 3HGX1 4in 4%іп 7%in 2X102 Poly Mix 
19/5 in 4in 6in 3Н6Х4 Single Spiral/Double Stem Refrigerator Coil Brush 
Тіп 4 in 6in 3HGX5 їйїп 4%in 7%in 2FCC6 Synthetic 12in %x1% 15in 28in  3ECX8 
Single Spiral/Double Stem їйїп 4%in 7%in  2VMZ2 y 12іп %xi% 15in  28in 2КУЕЗ 
34"-28 (M) Threads iin 4%in 7%in 2ХТІ4 Wooden and Twisted Wire 
Ў in 4 in біп 3HHA3 2 in 4%in 7%in  2FCC8 Bristle біп 2іп 18in  24in  3ECX6 
Ms in 4 in біп ЗННА4 214i 4%in 7 in 2VMY5 Pol 7in 2%in  17in  24in ЗЕСХТ 
ye in 4in 6in ЗННА5 2%in 4¥%in 7%in 2VMZ4 y i2in %х1% 22in  28in  3ECX9 
Brass 1s in 4 in 6in ЗННА6 2 йіп 4%in 7%in 3EDH5 Synthetic Ййх1% Axi 4%in 30in 2FCD7 
3^ in 4in 6in ЗННА7 Stainless Steel 3in 4%in 7%in 2/М75 Tube Brush 
1 6 in 4in біп ЗННА8 3%in 4%in 7%in  SEDH6 Single Spiral/Double Stem 
МАШ 4 in 6in ЗННА9 зїї 4¥%in 7%in 3EDH7 М in (M) NPS 
1in 4 in 6in 3HHC2 Зуп 4%in 7%in 3EDH8 4%in 1%in — 7%in 2VMZ8 
Ths in 4 in 6 in 3HGY7 4in 4%in 7Y»in  2VNA9 4Win Yin — 7%in 2ХТЕЗ 
Yin 4in 6in 3HGY8 4%in 4%in 7 %in 3EDH9 4%in 1% in = 7%in 3EDJA 
Ув in 4 in 6 in 3HGY9 4%in 4%in 7%in 3EDJI 4%in 2Y5in —  T7YWin 2VNM 
Hin 4in 6in 3HGZ1 Sin 4%in 7 %in 3EDJ3 Brass 4%in 2in = 7%in 2ХТЕІ 
Stainless Steel Ve in 4 in 6in 3HGZ2 Tin 4%іп 7%in ЗЕПСТ 4Win 2%1п — 7%in 3Е0Ј5 
Эд in 4 in 6 in 3HGZ3 Tin 4%in 7%in 3EDC8 4%in  294in = 7%in  3EDJ6 
re in 4 in 6in 39024 Tampico 2 in 4%іп 7 іп  3EDC9 4 іп Зіп — 7%in 3EDJ7 
in 4 in 6in 3HGZ5 p 2%in 4%in 7%in  3EDDI 4%in 3%in — 7%in 3EDJ9 
1in 4 in 6in 3HGZ7 Біп 4%in 7Фіп 3EDD5 4% in 4 in = 7%їп 2VNAT 
12-24 (F) Threads 6in 4%in 7%in  3EDD6 5 in 1 іп -- 7%їп 2ҮМС2 
36 in 4 in 6 in 3HGT5 iin 4%in 7%in 2УМАб 5 in 1 Vin — 7 іп 2XTE4 
Ac in 4in 6 in 3HGT6 Tin 4%in 7 Фіп 3EDF1 5in 134 in — 7/іп ЗЕПК2 
Yin 4in 6in 3HGT7 Twin 4%in 7%in 3EDF3 Sin 2in = 7%2in 3EDK3 
Ye in 4in 6in 3HGT8 2in 4%in 7 vin  3EDF4 5 in 2й4п | — 7 %in 3EDK4 
ys in 4 in 6 in 3HGT9 Tempered Wire 2%in 4%in 7%in  3EDF5 Nylon 5in 2 іп — 7 %in ЗЕрК5 
Brass Ts in 4in 6 in 3HGU1 р 2% 4%in 73in 3EDF6 5in 2 94 in — _7%in 3EDK6 
A in 4 in 6in 3HGU2 2%in 4%in 7%in 3EDF7 5in 3in — 7 in 3EDK7 
Te in 4 in 6in 3HGU3 3in 4%in 7%in  3EDF8 біп 3 іп — Тіп 3EDK9 
75 in 4 in біп 3HGU4 3%in 4%in 7 %in 3EDG2 5in 354 in — 7in 3EDL1 
Tes in 4in 6 in 3Н605 4in 4%in 7%in ЗЕЙбЗ Біп 4in — 7%in ЗЕПІ2 
Tin 4in 6in 3HGU6 36 in (М) NPT Galvanized Wire 


їйїп 4%in 7%in  3EDG4 2in Ain 4in 6%in 2FCE4 


36 in 4in 6in 3HGR1 и 
Tempered Ме 9 in 4 in 7%in 3EDG6 Natural 3in in 21i 24іп  2FCEl 


Yo in 4in біп 3HGR3 


; Bristle ; ; ; ; 
; Ув іп 4in 6in 3HGR5 3in Yin 32 іп 36in 2ҒСЕЗ 
MEM Xin  4in біл  3HGR7 
fin 4in біп  3HGR9 Overall Overall 
Tin Zin біп 3HGT2 Brush Brush Handle Length Item Length Пет 
8-32 (M) Threads Fill Type _ 1 (іп.) Dia. (іп.) L(in.) (іп.) No. . Type (in.) No. 
Brass An 4n біп  3HHA Boiler Brush — — S Extension Rod 
Stainless Steel Эв in Zin 6in 3HGY6 Columbia Boiler, Single Spiral/Single Stem Handle Type 
Single Spiral/Single Stem Twisted Wire . : : 7 36 2ELET 
14-28 (M) Threads Spring Grage 4VWin Yx1 іп 2/in 2FCD1 Fiberglass 5 БЕГЕ 
Ae i empere i A Е 
Ten ап Bi in ЗННСЕ Wire 4Уіп #х1 — 44in 48іп 2FCC9 — 1:28 (М) and (F) Threads Handle Type 
Vis in Zin біп 3HHC8 Weil McLain Boiler, Single Spiral/Single Stem Steel Rod; Male Thread One 36 3HHE9 
S5 in 4in біп 3HHC9 Bristle 4i 1%xi% 26in 30in  2VMY6 End, Female Other 
sin — 4in 6in  3HHD1 Jin 17х16 26in 30in  2XID5 7% NPS Handle Туре 
Nylon Jin іп 6in 3HHD2 Carbon Steel Ain 1#х1% 26in  30in 3ЕС29 Twisted Steel; Male Threads 60 2UNA5 
"yin —4in 6in ЗННОЗ “іп 17х17 26in 30in ЗЕрА1 — One End, Female Other б 
dom 4n бп НМ Garbon е Ап 106х106 38in 42 2UMY2 or ae Pe d Mae татав Ог z nU 
Tin 4in біп 3HHD6 Crimped Wire 4in 1%x1% 26in  30in —2XTD3 One End, Female Other 
12-24 (F) Threads Wooden and Twisted Wire Nylon, Stainless Steel Ni ple; Male 48 3EDC1 
35 in 4in біп 3HGU9S Straight Wire 2%in 1%x1%27 Yin 30in 2ХТЕ5 Thread One End, Female Other 
in Zin Bin 3HGV2 Furnace Boiler Brush % NPT Handle Type 
Asin 4in біп  3HGV3 Single Spiral/Sinple Stem Fiberglass, 0.440 dia Rod: Male сана: а. 
Nylon Е. лаар йшй раар. Етра Тп 2¥%in «Жіп 48іп 2/М27 Thread One End, Female Other 22 3EDAR 
Эіп 4in біп  3HGV6 біп 2in  21in 27  3EDP3 12-24 (M) and (F) Threads Handle Type 
7% in Zin 6in 3HGV8 Fiber 6in 2in  36in  42in  2XTA8 Aluminum Rod; Male Thread 24 3HHD8 
Tin Tin біп 3HCW1 6 in 3 in 36in  42in  3EDP5 One End, Female Other 36 3HHD9 
8-32 (M) Threads біп 2in  21in 27іп 3EDP6 8-32 (M) and (F) Threads Handle Type 
Nylon 3j in Zin біп 3HHC5 Fiber Hair Mix біп 2in 36in  42in  2VMZ9 Steel; Male Thread One End, Female Other 24 3HHD7 
Flue Brush 6in 3in 36in  42in 2ҮМСІ Overall 
Double Spiral/Double Stem Nylon 4in 2%in 16іп 20п ЗЕрА2 Length Handle Item 
Ya in (M) NPS — 4п  2%in 1бі  20in  3EDAS к Туре For Use With (in ) Type No. 
1%іп 4%in 7ш  2VMZ3 2111855 i ші i i Adaptor 
lin 4%in 7%in 2/М276 Stee! ШІ; ыы тықты. Female Thread Boiler, Flue, and 21 YA NPT to 3EDC2 
Twin 4%in 7%in 2XTE6 Furnace Brush Both Ends Tube Brushes П % NPT 
Мп 4%in 7%in  2VMY8 Wire Handle with 1 in Ring _ _ T-Handle 
2% іп 4%in 7%in  2VMY9 Natural Тіп 102 14і  21in ЗЕСҮ5 Al Condenser "m 
2%in 4n 7n  2UMZi Bristle Тп 102 35in 42in 3ECYA Aluminum: | Brush with 7-28 — 28 (7) зннет 
2m 4 И in 7 2 in 2XTD8 Wooden талга н M-Threads reads 
А їп 4%in 7%in  2VMY7 atura i 1 Vi i «anms ondenser Brush T 
Stainless Steel зип 4%п Tin -3EDLS Bristle 7 іп Д х1 4% in 36 in 2FCES Aluminum; with 12-24 — 12-24 (М) 3HHE2 
"win 4%in 7 п 3EDLA Tampico “Тіп 2%in 4%in 48in  2FCD8 Male Thread F-Threads Threads 
3%in 4i^in 7 ¥%in 3EDL5 Wooden and Twisted Wire ] | Steel: Male Condenser 8-32 (M) 
4in 4%in 7%іп  3EDL6 Natural Тіп %xi 14п 21іп ЗЕСҮб Thread Brush with 8-32 — Таш ЗННЕЗ 
4Мп 4Yin 7%in  3EDL7 Bristle Тп  Yox1  23in 30п  2XTD7 F-Threads 
4i»in 4%in 7^in 3EDL8 7in %х1 29in  36in 3ЗЕСҮЗ Wooden and Boiler. Flue, and 
4%іп 4%in 7%in 3EDL9 Twisted Wire; Tube Brushes Тіп YsNPS  2VNA8 
5 in 4%in 7Y»in ЗЕПМІ Female Thread 
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HVAC & REFRIGERATION 
Gas Vent System & Smoke Emitters 


Scan. Order. Done. = 
Details on page A1. 


А AMERIVENT. 


Type B Gas Vent 


Components 


= Requires 1" clearance to combustibles 


a Snap-lock joints 


Gas Vent Pipe Sections—Rugged, double-wall 
construction with aluminum alloy 1100, 3003, or 


3105 inner pipe and corrosion-resistant galvanized 


steel outer pipe. Snap-lock coupling ends. 


Adjustable Gas Vent Pipe—Fit onto standard 
pipe sections. Telescope adjusts from 3" to 10". 


Standard Tees—Branch and trunk diameters are 


the same size. 


Adjustable Gas Vent Elbows, 90°—Constructed 


of 4 sections for smoother bends and less resis- 
tance. Adjusts from 0° to 90°. 


Vent Caps—Designed to prevent spill-back of 
waste gases into structures. Permit termination of 
vents at minimum height necessary above roof. 


Adapters—Universal adapters feature snap-lock 
couplings on 1 end, and slip joints on other. When 
used to join 2 UL Listed gas vent systems, the 


entire system maintains the listing. 


Furnace/Water Heater Kits—kits include cap, 
storm collar, flashing, draft hood connector, and 
12" adjustable length. Most installations require 
additional pipe lengths and adjustable 90° "L" 


connector. 


= Firestop Support Plates—For supporting 
Type B gas vents starting at appliance 
level while also serving as a firestop. 


Gas Vent 
Gas Vent Pipe Mfr. 
Pipe Dia. Length Model 
Gas Vent Pipe Sections 
3 in 2ft 3E24 
3 in 3ft 3E3 
3 in 4% 3E4 
3 in 5 3E5 
4 in 2 4Е24 
4 in 3 4ЕЗ 
4 in 4 4Е4 
4 in 5 4E5 
5 in 2 5E24 
5 in 3 5E3 
5 in 4 5E4 
5 in 5 5E5 
6 in 2ft 6E24 
6 in 3ft 6E3 
6in 4% 6E4 
6 in 5ft 6E5 
Adjustahle Gas Vent Pipe 
in ІН 3E12A 
4in ІН ДЕТ2А 
5 in ІН БЕТ2А 
біп ІН 6E12A 
Gas Vent Mfr. 
Pipe Dia. Model 
Furnace/Water Heater Kits 
3in ЗЕК 
qin 4EK 
Біп БЕК 
біп БЕК 


Item 
No. 


3F378 
3F379 
3F380 
3F381 
3F382 
3F383 
3F384 
3F385 
3F386 
3F387 
3F388 
3F337 
3F338 
3F339 
3F340 
3F341 


3F360 
3F361 
3F362 
3F363 
Item 
No. 


3F348 
3F349 
3F350 
3F351 


Smoke Emitters 


Rapidly produce dense smoke 
for leak detection and air-flow 


analysis. Suitable for HVAC 


ductwork, exhaust ventilation 


Systems, fire systems, leak 
testing of boilers, tanks and 


other enclosures, and air flow 
testing of chimneys and flues. 
3KLJ7 can be daisy-chained for 
longer smoke production. Use 
matches or pellets when smaller 


volume of smoke is needed. 
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Standard 
Tee 


Adjustable Gas 
Vent Elbow, 90° 


Vent Cap 


1 
С. 


E> 
Furnace/Water 
Heater Kit 
Gas Vent Dimensions Mfr. Item 
Pipe Dia. А B Model No. 
Standard Tees 
3in 7%" — 4Vsin ЗЕТ 3F374 
4in 8%"  4*in ДЕТ 3Е375 
5in 10" 5% in 5ET 3F376 
6 in 11%  594in 6ET 3F377 
Adjustable Gas Vent Elbows, 90 ° 
3in 47" БИіПп ЗЕДІ 3F356 
4in 5 5%in ДЕА 3F357 
5 in БУ" 6 in 5EAL 3F358 
6 in 67" Тіп 6EAL 3F359 
Vent Caps 
3in 6%in 2%in 30// 3F352 
4in 6 %in 4%in 40/ 3F353 
біп 97 біп 4%cin 5CW 3F354 
біп 9%in 5%in  6CW 3F355 
Adapters 
4 in Female Vent Adapter — 4EUA-F 6E806 
4 in Male Vent Adapter 4EUA-M X 6E805 
5inFemale Vent Adapter — 5EUA-F  6E808 
5 in Male Vent Adapter 5EUA-M 6Е807 
біп Female Vent Adapter — GEUA-F 6Е810 
Gas Vent Pipe 
Support Mfr. Item 
Inside Dia. Skirt Model No. 
Firestop Support Plates 
ЗІП 5 іп 3FSP 3F364 
4 in 6 in 4FSP 3F365 
Sin Tin 5FSP 3F366 
6 in 8 іп 6FSP 3F367 
Superior’ 
SMOKE 
Volume Mfr. Мет Pkg. 
Time (си. ft.)Model Мо. Qty. 
Candles 
30sec 4,000 ЛА 3KLJ8 12 
60 ѕес 8,000 28 3KLJ9 12 
3min 40,000 3C 3KLK1 12 
3min 40,000 W3C 3KLJ7 * 12 
Matches 
20sec 30 SPM 35LX66 36 
Pellets | 
30sec 200  SP5 35LX67 12 
60 вес 400 5Р8 35LX68 10 -— 
60 ѕес 500 5РІЗ 35LX69 12 3KLK1 


* Double wick. 


Single-Wall 


Connector Systems 


Single-wall flexible vent 
connector connects one or 
more appliances to double- 
wall Type B Gas Vent. Use 
for listed gas appliances 
with a draft hood or other 
gas appliances listed for 
use with Type B Gas Vent. 
Flexible Pipe: 0.012" alumi- 
num alloy 3003. Single 
wall pipe ends: 0.018" 
aluminum-zinc coated 
Steel. Rigid components: 
0.018" aluminum-zinc 
coated steel. Clearance: 

1" to combustibles. Do 

not enclose. Do not pass 
through walls, floors, or 
ceilings. 


Appliance Connector— 
Sized to fit outlet. Use 
sheet metal screws for 
code approved appliance 
connection. 


А 
Vent Pipe Hanger— 

Provides 1%" spacing 

(Order same size as pipe 

diameter). 


Reduction Wye— 
Features branch and/or 
base with smaller diam- 
eter than trunk size. Cap 
connection for furnace 
and water heater in 
common connector. 


B 


Appliance 
Connector 


Flexible Pipe Section— 
Single wall corrugated 
aluminum connects 

from the appliance to 
Type B Gas Vent. May 

be compressed 4" per 
foot to shorten lengths. 
Cap ends offer snaplock 
design. 


Е-А-і| 


| 
| 


á Universal 
Universal Adapter— Adapter 
Short slip connection with 
Ameri-Flex single wall 
snaplock base. 
Reduction Wye 
Gas Vent Gas Vent Dimensions Mfr. Item 
Pipe Dia. Pipe Length A B D Model No. 
Appliance Connector 
3in 6in 3w 3in — — ЗЕСАС 4Е855 
4in біп Ду" 4in — 4FCAC 4Е861 
Universal Adapter 
4in біп 4 - - ДЕСА 4Е862 
5in біп БУ” — — = 5FCA 4E864 
Vent Pipe Hanger 
3in 3VPH 4E857 
g EE. 
in 
Reduction Wye 
5in ift 57 3% in 4Y in 12" 5FCY34 4Е865 
5 in 13 7 іп 55 4% in 4%1п 139 5FCY44 4Е866 
Flexible Vent PM Section " — 
3in 5 3FC5 5 
3in 3% 3FC3 4Е853 
4in 5ft 4FC5 4Е858 
Tin 3% 4FC3 4Е850 
4in ift 4FC12 4E860 
| 
3KLK3 
Lj 
REGIN HVAC PRODUCTS, INC. Volume Mfr. Item Pkg. 
Time (cu. ft.) Model No. Qty. 
Smoke Matches 
2 15 to 20 sec 201030 5210-5 226034 25 
15 to 20 sec 201030  $210-100  22CU35 100 
mi ers Emitters 
Produce clean, ПОПЕ. ер 12) — 510250 220035 50 
oil-free smoke to quickly “90 sec 600 S103 3KLK2 — 10 
find air-flow leaks in 20 ES о 8102-50 200097 50 
heat exchangers, air 4 min 2500 5105 3KLZ 5 
і 8 тіп 18,000 5107 220033 1 
ducts, chimneys, tanks, Battle 
boilers, and piping. Won't — 7 sec 110300 FP201 220432 1 
stain clothing or build- Fon эб S — 
ing interiors. Contain no Pen Replacement Wicks 
explosives. pee LS ET Monoxide = Tester ia ped 8 
for fire drills and to test includes Smoke Pen, (6) _ COBUMP зу 1 


smoke alarms/detectors. 


Find even MORE on Grainger.com? 


Wicks, Filter and Applicator TESTERCO 101 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HVAC & REFRIGERATION 


1-800-GRAINGER (472-4643) Duct & Fittings 
Duct and Fittings ines Lock Pip 
6EKE9 


GreenSeam Plus Snap-Lock Pipe is self-sealing duct for commercial and 
residential applications. Engineered with a LEED qualifying zero-VOC gasket; 


eliminates additional sealing along the longitudinal seams and transverse joint. 
When used with GSI sealed fittings, GreenSeam Plus system reduces energy (1) 
costs and increases overall system efficiency. Each box contains five 5-ft. і р T 
sections (25-ft. total). Note: Call 1-800-GRAINGER (472-4643) for specialty ordering information. <I | i | nee | S 
Duct Duct 26 ga ga. | 24 ga ga. 26 ga ga. | 24 ga ga. (2) > АХ 1 а 
Fitting Fitting Item Item Duct Fitting Item Item WI x 
Dia. Length — H No. No. Dia. No. No. z 
GreenSeam® Snap Lock Pipe 3. Reducers m 
ii 3$ $80 — | 6EKE9 = 5іпх4іп | 6RFZ2 | 6RGA2 - 
Біп 60 in 5in 6PGC8 6PGD1 Ginx4in GEKK7 БЕКІЗ 3 
6in 60 in — GEKFÜ бЕКЕб 6inx5 in 6RFZ3 GRGA3 2 
Тіп 60 іп Тіп 6PGC9 6PGD2 7inx5in 6RFZ4 АСАД z 
8in 60 in — БЕКЕТ БЕКЕТ Tinx6 in 6RFZ5 6RGA5 = 
9 in 60in 9іп | 6PGDO | 6PGD3 B8inx4in | БЕККЕ = 2 GreenSeam® 
10 in 60in | SGEKF2 | GEKF8 8inx6in | 6EKK9 | GEKLS t 
12in 60in — | БЕКЕЗ БЕКЕ 8inx7in | 6RFZ6 | 6RGAG 3 
Min 560п - | 6EKF4 | GEKGO біпхбіп | GRFZ/ | 6RGA7 F олет 
1.CollarW/Damper — nee 9inx7in 6RFZ8 6RGAS 5 
4 іп біл біп | GEKH3 - 9inx8in | 6RFZ9 | 6RGA9 
5 in біл біп | 6PGD9 | 6PGE2 10їпхбїп | БЕКІ0 — VN 
6 in bin біп | GEKH4 | GEKJO iüinx8in | БЕКІ 6EKNO 
пзп бп ekis | BRI о-во | — 
in in in in x 6 in — 55 nestor 
9 in біл 6in | 6PGE1 | 6PGEA i2inx8in | БЕКІЗ = = DN FONG TRNA. SEAN 
10in bin біп | GEKH6 бЕКЈ2 i2inxiOin| GEKL4 | БЕКІН -- 1 ill 
12in біл біп | GEKH7 бЕКЈЗ i2inx9in | БАСАТ | 6RGC1 ПІ 
14 іп біп біп | GEKH8 БЕКШ 14іп х8іп | БЕКІ5 — [= 1 
2. 90° Elbow 14іпх10іп| БЕКІ GEKN2 
4in Тіп 6% іп) GEKGi | GEKG7 -i4inxi2in| GEKL7 | 6EKN3 E TRAVERSE VONT 
5 in 8in 6%in| 6PGD4 | 6PGD7 E FEMALEEND 
6 in 9 in Sin | 6EKG2 6EKG8 £ 
Тіп 10іп  9in | 6PGD5 | 6РС8 E 
8 in itin {fin | GEKG3 | 6EKG9 t 
9 in їзїп {fin | 6PGD6 — s 
10in i4in  13in| 6EKG4 | БЕКН0 2 
12in 16in  i5in| бЕКб5 | БЕКНІ g N | 
п 17 in 17їп | 6EKG6 | 6EKH2 © 4 5 БЕЗ] ware 
4. End Ca | 
im " om зп 805 | бй es 
ІП ІП ІП к= 
біп 2in 2in | GEKJ6 БЕКК2 С ШШШ 
Тіп 2in 2in | 6PGE6 | 6PGE9 к=. 
8 in 2 in 2in | БЕКІ? 6EKK3 — rj % 1 : 
Bin 2in — 2in | 6PGE7 | 6RFY5 | | || i | Greenseam* Plus Patented | | 
10 in 2in 2in GEKJ8 бЕККА Press-On Collar w/Damper Е : 
12in 2 in 2in | GEKJ9 БЕКК5 


14 in 2in 2in | GEKKO GEKK6 


5. Tee © | © © © 


4 in 10%in 81 GEKNA — 

5 in 14%in  9in | GRFY6 GRFY9 
біп i3in 9 іп) 6EKN5 БЕКРІ 
Тіп 14 %іп in| 6RFY7 GRFZÜ 
8 in 15%in 12 іп] GEKNG бЕКР2 
9 in 16%in 13 “іп 6RFY8 6RFZ1 
10 in 20in 14 іп GEKN7 бЕКРЗ 
12 in 21 “іп 16 іп, GEKN8 БЕКР4 


{Fin 4 in 18% in’ BEKNO БЕКР5 90% Adjustable Elbow Reducer End Cap Tee 
13E236 ғ 
westafFlex 
Gas Vent Gas Vent Max. 
Chimney Gas Vent Liner Pipe Pipe Min. Duct Mfr. Item 
Liner Kits Pipe Нет Material Dia. Length Length Length Model Но. 
Chimney Liner kt ——Alumirum—a in — 25 ft —10 ft abt — 684 EDIT 
a High temp.: 500°F cnimney iner Kit — uminum in t 
у Liner Extension Aluminum — 4 in tot 100  — 9505-ехі 13E238 
= Natural gas only Chimney Einer i Aluminum 5 їп on m rr E TET 
А : А imney Liner Kit uminum in 5 
Liners are flexible and durable. Kits Chimney Liner Extension Aluminum 5 in 108 108 m. 9509 ex Te у P | 
i i i E imney Liner Kit uminum in 5 t 45 5 
also include flashing, rain cap, B-vent Chimney Liner Kit Aluminum біп 25ft —10ft 45ft 9516 13Е243 
connector, and mortar sleeve. Chimney Liner Extension Aluminum біл 104  10ft -- 9513-ext 13E244 
< AMERIVENT. 
Chimney Liner Kits 
Allow you to easily line a masonry 
chimney. Aluminum models are suitable High Gas Vent 
-fi i i Gas Vent Temp. GasVent Pipe Max. Duct Mfr. Item 
for Category 1, gas fired appliances with Pipe Item Degrees Pipe Dia. Length Length Model No. 
B-vent, or appliances with a draft поо. aluminum Liner, For Use With Natural Gas 
They include a liner, rain cap, flashing, T Бег ФЕ ап о aL 
B-vent connector, and mortar sleeve. Chimney Liner Kit 470°F 5in 35 ft 35ít 5ALK35 401.02 
Pull Downs 40LJ33 and 40LJ39 let you ИШТИ Kit 470°F 6in 35 ft 35 ft 6ALK35 401.43 
stretch and lead the flexible liner down Pull Down = 6in 43A in = 6FX-PD 40LJ33 
the chimney. Pull Down = 8 in 7 in = 8FX-PD 40139 


Sign in to Grainger.com® to see YOUR Pricing and MORE 3097 


HVAC & REFRIGERATION 
Duct & Fittings 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


NORDFAB 
/ Ducting 

Duct & 
Fittings 
Quick-Fit Pipe—Laser Ñ 
welded seam prevents 
leakage; rolled edge 
on ends allows quick 


connection with Quick- 
Fit clamps. 


Quick-Fit Duct 
Clamps with 
Pin—Open and close 
quickly; provide a tight 
seal. One connection 
clamp required to join 2 
components. 


Quick-Fit Adjustable 
Nipple—Use to provide 
variable length adjust- 
ment of Quick-Fit 
ducting system. Black 
rubber O-ring included. 


Quick-Fit Angle 
Flange—Industry stan- 
dard flange. 


Quick-Fit Angle 
Flange Adapter—Use 
for quick connection of 
Quick-Fit pipe, fittings to 
flanged pipes or fittings. 


Quick-Fit End 

Cap—Use with Quick- 
Fit Clamp to cap off an 
unused ducting port. $ 


с 


400527 


P d 


40D522 


Q 


40D622 


B 


40D617 


40D612 


45ZA08 


3098 


ШШЩ 


GRAINGER. 


A 
4 


- 


40D627 


Duct 
Fitting Dia. 


GALVANIZED STAINLESS STEEL 
Mfr. Item Mfr. Item 
Model No. Model No. 


Quick-Fit Pipe, 59"L 


4in 
Sin 
6in 
Тіп 
8in 
9 in 
10 in 
12 in 
14 in 
16 in 


804020677 40D522 804020679 45ZA21 
804020677 45ZA22 804020679 45ZA23 
804020677 400523 804020679 45ZA24 
804020677 45ZA25 804020679 45ZA26 
804020677 40D524 804020679 457А27 
804020677 45ZA28 804020680 457А29 
804020677 400525 804020680 457А30 
804020678 400526 804020680 45ZA31 
804020678 2981496 804020680 457А32 
804020678 2981М97 804020680 45ZA33 


Quick-Fit Duct Clamp with Pin 


4in 
5in 
біп 
Тіп 
8in 
9in 
10 in 
12 in 
14 in 
16 in 


801000552 400622 801000562 457064 
801000552 457065 801000562 457066 
801000552 400623 801000562 4527067 
801000552 457068 801000562 457069 
801000552 400624 801000562 4527070 
801000552 452071 1801000562 457072 
801000552 400625 801000562 4527073 
801000553 400626 801000563 457074 
801000553 2981М98 801000563 457075 
801000553 2981М99 801000563 452076 


Quick-Fit Adj. Nipple w/ Black Rubber 0-Ring 


4in 
5in 
6in 
Tin 
8in 
9in 
10 in 
12in 
14in 
16 in 


804020730 40D527 804020732 45ZA34 
804020730 457А35 804020732 45ZA36 
804020730 40D528 804020732 45ZA37 
804020730 457А38 804020732 45ZA39 
804020730 400529 804020732 45ZA40 
804020730 452ZA41 804020732 45ZA42 
804020730 400530 804020732 45ZA43 
804020730 40D531 804020733 45ZA44 
804020731 29RNO1 804020733 45ZA45 
804020731 29RN02 804020733 452M6 


Ве Hrementus UR for Adj. Nipple 
н 00627 


4in 
5in 
6in 
Тіп 
біп 
9 іп 
10 in 
12in 
14in 
16 in 


01000097 
301000097 457077 
801000097 400628 
801000097 452078 
801000098 400629 
801000098 452079 
801000098 400630 
801000098 400631 
801000099 29RN03 
801000099 29RN04 


ИІП 
ПШШІШІНШІН 


Quick-Fit Angle Flange 


4in 
біп 
8in 
10in 
12in 
14in 
16in 


801000014 29RN87 
801000014 29RN88 
801000014 29RN89 
801000014 29RN90 
801000014 29RN91 
801000015 29RN92 
801000015 29RN93 


ШИШ I 
LEE 


Quick-Fit Angle Flange Adapter 


4 in 804040182 400617 804040184 457051 
Біп 804040182 457052 804040184 457053 
біп 804040182 400618 804040184 457054 
Тіп 804040182 457055 804040184 457056 
8in 804040182 400619 804040184 457057 
9 in 804040182 457058 804040184 457059 
10іп 804040182 400620 804040184 457060 
12 in 804040182 400621 804040185 45ZD61 
111 in 804040183 29RN32 804040185 457062 

804040183 29RN33/804040185 457063 

Quick) “Fit Machine Adapter 

4in 804040168 400612 804040170 457038 
Біп 804040168 457039 804040170 457040 
біп 804040168 400613 804040171 457041 
Тіп 804040168 457042 804040171 457043 
8in 804040169 400614 804040171 457044 
9 in 804040169 457045 804040171 457046 
10іп 804040169 400615 804040171 457047 
12 in 804040169 400616 804040171 457048 
14 in 804040169 29RN36 804040171 457049 
16 in 804040169 29RN37 804040172 457050 


Quick-Fit Reducer 


5inx4in 
біп х4іп 
6inx5in 
Тіпхбіп 
8inx4in 
8inx6in 
9inx6 in 
10 inx4 in 
10 in x 6 in 
10 in x 8 in 
12 inx 4 in 
12 inx 6 in 
12 inx 8 in 
12 in x 10 in 
14 inx 4 in 
14 inx6in 
14 inx 8 in 
14 in x 10 in 
14 in x 12 in 
16inx6in 
16 in x 8 in 
16 in x 10 in 
16 in x 12 in 
16inx14in 
16 inx 4 in 


804002586 452681 804002603 452082 
804002586 400557 804002603 457084 
804002587 452083 804002603 452085 
804002587 452086 = = 
804002587 40D558 = 

804002587 400559 804002604 452087 
804002588 457088 — 

804002588 40D560 — 

804002588 400561 804002605 457089 
804002589 400562 804002605 457090 
804002590 400563 == E 
804002590 40D564 = 

804002590 40D565 804002607 457091 
804002590 400566 804002607 452092 
804002592 29RN11 = = 
804002592 29RN12 = = 
804002592 29RN13 = = 
804002592 29RNT4|  — 

804002592 29RN15 804002609 151093 
804002594 29RN18 = 

804002594 29RN19 — — 
804002594 29RN20 — Ez 
804002594 29RN21 = 

804002594 29RN22 804002611 ЛЕП 
CUSTOMITE 29RN17 — 


Quick-Fit End Cap 


14 in 
16 in 
10іп 
12 іп 
4in 
5in 


801000375 29RN71/801000371 45ZA19 
801000376 29RN72 801000372 45ZA20 
801000376 29RN69 801000373 45ZA17 
801000377 29RN70/801000373 45ZA18 
801000377 29RN66 801000373 45ZA08 
801000377 45ZA09 801000373 45ZA10 


40D637 


Wu 
29RN73 


Puy 


NW 


> 
29RN80 


Á 


40D567 


40D582 


Find even MORE on Grainger.com? 


GALVANIZED STAINLESS STEEL 
Duct Mfr. Item Mfr. Item 
Fitting Dia. Model No. Model No. 
Quick-Fit End Cap (Cont.) 
6in 801000377 29RN67/801000373 45ZA11 
Тіп 801000377 45ZA12 801000373 457А13 
8in 801000377 29RN68/801000373 452A14 
9 in 801000377 45ZA15 801000373 457А16 
Quick-Fit Standard Branch, 30° Angle 
4in 804000300 40D637 804000510 45754 
5 in 804000300 4527055 804000511 452656 
6in 804000301 400638 804000512 457057 
Тіп 804000303 4527058 804000514 452659 
8 in 804000306 400639 804000517 45ZC60 
9 in 804000310 452061 1804000521 452662 
10 in 804000315 40D640 804000525 457063 
12 in 804000328 400641 1804000539 452664 
14 in 804000347 29RN07/804000558 457065 
16 in 804000371 452066 1804000582 452667 


Quick-Fit T-Branch, 90° Angle 


4in 
Sin 
6in 
Tin 
8in 
9 in 
10 in 
12 in 
14 in 
16 in 


804030471 400597 804030496 457007 
804030471 457008 804030497 457009 
804030472 400598 804030497 4527010 
804030472 452011 804030497 4527012 
804030473 400599 804030498 457013 
804030473 452014 804030499 457015 
804030474 400601 804030500 4527016 
804030476 400602 804030501 4527017 
804030478 29RN09 804030504 457018 
804030481 29RN10/804030506 457019 


Quick-Fit Y-Branch, 60° Angle 


ein 
6in 
Tin 
8 in 
gin 
10 in 
12 in 
14 in 
16 in 


804020018 29RN73/804020073 457068 
804020018 457069 804020074 452070 
804020019 29874 804020075 452671 
804020020 452072 804020075 452073 
804020021 29RN75 804020076 452074 
804020022 457075 804020077 457076 
804020023 29RN76 804020079 452077 
804020027 29RN77 804020082 457078 
804020031 29RN78 804020087 452079 
804020037 29879 804020092 457080 


Quick-Fit Double Branch, 60° Angle 


4in 
5in 
біп 
Тіп 
8in 
9in 
10 in 
12in 
14in 
16 in 


804010104 20RN80 
804010105 45ZD04 
804010106 29RN81 
804010108 457005 
804010111 29RN82 
804010115 45ZD06 
804010119 29RN83 
804010133 29RN84 
804010152 29RN85 
804010176 29RN86 


ЦНШИҢЦЦІИ 


Quick-Fit In-Cut, 30% Angle 


4inx4in 
6inx4in 
6inx6 in 
8inx4in 
8inx6 in 
8inx8 in 
10 in x4 in 
10 in x 6 in 
10 inx 8 in 
10 in x 10 in 
12inx4in 
12inx6 in 
12 in x 8 in 
12 in x 10 in 
12inx 12 in 
14 inx4 in 
14 in x 6 in 
14 inx 8 in 
14 in x 10 in 
14 in x 12 in 
16 in x 4 in 
16 inx6 in 
16 inx8 in 
16 in x 10 in 
16 in x 12 in 
16 in x 14 in 
16 in x 16 in 


804030000 40D567 — 
804030000 40D568 
804030001 40D570 804030026 452C95 
804030001 40D569 — 

804030001 400571 804030027 452096 
804030002 40D572 = 

804030003 400573 = == 
804030003 40D574 804030028 452097 
804030003 40D575 — — 
804030003 40D576 — — 
804030004 40D577 — 

804030004 40D578 804030030 452098 
804030005 40D579 = 

804030005 400580 = 
804030005 400581 
804030006 29RN38 
804030007 29RN39 
804030007 29RN40 
804030007 29RN41 
804030007 29RN42 
804030009 29RN44 
804030009 29RN45 
804030009 29RN46 
804030009 29RN47 
804030010 29RN48 
804030010 29RN49 
804030010 29RN50 


ЦИШПІЦЦІНШІ 
ІШШІИЦІНШІНІШІНІ 


Quick-Fit Tap-In, 90° Angle 


4inx4 in 
6inx4in 
6inx6 in 
8inx4in 
8inx6 in 
8 in x8 in 
10 in x 4 in 
10 in x 6 in 
10 in x 8 in 
10 in x 10 in 
12 in x 4 in 
12inx6 in 
12 in x 8 in 
12 in x 10 in 
12 in x 12 in 
14inx4in 
14 inx6 in 
14 in x 8 in 
14 in x 10 in 
14 in x 12 in 
14 in x 14 in 
16 in x 4 in 
16 in x 6 in 
16inx8 in 
16 in x 10 in 
16 in x 12 in 
16 in x 14 in 
16 in x 16 in 


804030277 40D582 Без = 
804030278 40D583 

804030278 40D585 804030303 457099 
804030278 40D584 E 

804030279 40D586 804030304 457001 
804030279 400587 — — 
804030280 40D588 = — 
804030280 400589 804030305 4527002 
804030280 400590 == = 
804030280 400591 = = 
804030281 40D592 

804030282 400593 804030307 457003 
804030282 400594 
804030282 400595 
804030282 400596 
804030284 29RN51 
804030284 29RN52 
804030284 29RN53 
804030284 29RN54 
804030284 29RN55 
804030285 29RN56 
804030286 29RN57 
804030286 29RN58 
804030286 29RN59 
804030287 29RN60 
804030287 29RN61 
804030287 29RN62 
804030287 29RN63 


ИЦИШПІЦІНШІШЦІ 
ETE LEE ELE ELE EIE ELE M 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HVAC & REFRIGERATION 


1-800-GRAINGER (472-4643) Duct & Fittings 
I | CONTINUED | Duct GALVANIZED STAINLESS STEEL GALVANIZED | STAINLESS STEEL 
Fitting Mfr. Item Mfr. Item Duct Mfr. Item Mfr. Item 
^ Dia. Radius Model No. Model No. Fitting Dia. Model No. Model No. 
NORDFAB Quick-Fit Elbow Quick-Fit Bell Mouth Adapter 
amm 4in 30 [801000095 400537] -- = 4in 1801000435 29RN94|  — = 
-- ! NN m ЕШ 
in = = Bin 801000436 29RNQ6,  — = 
Duct & 4in 90° (801000095 40D540| — = 10 in  80100043429RN97|  — = 
Ап 90° 1801000595 45ZA64 | -- = 12in 1801000434 298М98 - = 
Fittings Bip — 45 801000005 452488 с = SHE 16m — 001000434 29RPUI  — = 
ete біп 60% 801000095 45ZA70| — = Quick-Fit Router Hood 
Quick-Fit Elbow— 40D552 біп 909 801000095 45ZA71 | — = $) 4in 1801000438 400603 -- = 
i es біп 90" (801000596 457414: — = біп (801000438 452024: -- = 
4"- and 7"-dia 00 
: біп 30" (801000096 40D541| — = біп 801000438 400604 — = 
elbows are press en D 801000096 400542 = = 8in (801000438 400605) — E 
; іп = = 10 in 801000438 400606: — Е 
formed; others are Gin 90” 1801000096 400544 |  — - 40D603 Quick-Fit Vibration Isolator 
segmented. біп 90" 1801000596 45ZA79 | - — 4in 801000532 29RP30| -- = 
Тіп 30° 1801000096 452A81 804040006 457482 Gin 801000532 29RP31| - E 
Quick-Fit Manual Тіп 45" 1801000096 452A83 804040007 457А84 8in 801000532 29RP32 — = 
Blast Gat st INS F1 3$. um 1 Nu 
in 5 2in  80100053129RP34|  — = 
aluminum body. Тіп 90 (801000597 457А89 804040007 457А90 i4in 801000530 29ҢР35-  — = 
Bin 207 804040000 400545 804040007 45ZA91 {6 in 801000520 29RP36,  — = 
Quick-Fit SD Bin 45% (804040000 400546 804040007 452A92 Quick-Fit Ball Joint 
Е 8in 607 804040000 400547 804040007 457А93 4in  (80100021429RP37| -- = 
Automatic Blast 8in 90” 1804040000 400548 (804040007 457А94 6 in 80100021529RP38|  — — 
Gate—Standard Bin 907 804040085 452A95 804040092 457406 8in 801000214 298Р39 — = 
e—olal Jin 20 (804040000 457А97 804040007  452A98 {0 in 801000214 29RP40| -- = 
120V control and 75 Qin 45” 804040000 45ZA99 804040007  45ZC01 12in  80100021329RP41| -- — 
si air pressure Jin 60° 804040000 452C02 804040007 457С03 i4in 1801000213 29RP42|  — ES 
p p : ain x 804040000 457С04 804040008 11145 29RP37 Quick-Fit Jet Cap 
m in 4040000 400549 804040008 457С06 i = = 
Quick-Fit NFES {Oin — 45" — 804040001 400550 804040008 457007 Sin. P0000353 ZH 
Automatic Blast Ton 60, 804040001 40D551 804040008 457018 8in 801000459 29RP44 — — 
in 52 804040008 457609 i = = 
120V conl an иша :1 E rr 
control an in 11 - - 
e i2in 60” 804040001 400555 804040009 452C12 i = = 
75 psi air pressure. 12in 907 804040002 400556 804040009 452013 29RP43 пас EE 
Single cylinder, 14in 30” 804040002 29RN24 804040009 457614 16іп 801000458 29RP48| -- = 
except 29RP19 14іп 45° (804040002 29RN25 804040009 457015 = T3 Quick-Fit Floor Sweep 
p 14 in 60" 804040002 29RN26 804040009 4576016 t 4in 801000406 457034 = = 
to 29RP22 are 2 14іп 900 1804040002 29RN27 804040010 452617 
cylinder {6 in 30” 804040003 29RN28 804040010 452C18 | 5in 801000406 452035 — - 
. i6in 45” (804040003 29RN29 804040010 452019 | 
ick-Fit Rout 16іп 60” 804040003 29RN30 804040010 457020 = 1 біп 801000406 457038 — = 
Quick-Fit Router i6in 90” [804040003 29RN31 804040010 4527021 Ше” i Z 
Hood—Standard ALE: 0 Тіп (801000406 457037 
ing 6" x 12" 4in 30° 801000370 452622 801000364 457А60 452034 Quick-Fit Pipe Hanger 
opening 6 х 12. 4in 457 801000371 45ZC24 801000364 457А61 UNE 4in 801000425 4520404 — — = 
Edges are folded to 4in 60° 1801000371 45ZC26 801000364 452A62 ЖУ, Sin 801000425 452081 -- = 
inside for saf 4in 90" 801000371 457028 801000365 45ZA63 біп 801000425 457082 -- = 
inside for safety. 4in 90° — — (801000365 457А65 \ Тп 807000425 452083] — = 
A 452А60 bin 30” 801000367 452030 801000365 45247: т. їп {601000426 452064] -- = 
Quick-Fit Vibration біп 45^ (801000367 452032 801000365 457633 » Sin 801000426 457088| -- = 
Isolator—Helps bin 607 801000368 457034 801000365 452035 452080 күтү 000421 482D86| - = 
priate біп 90° (801000368 457036 1801000365 45ZA72 Quick-Fit HJ Pipe Hanger 
keep vibration from bin 90 == — 801000365 45ZA74 Ап 801000417 298Р22 — — — 
passing from the біп 30: 801000368 457038 801000366 452A75 % біп Б/100041722Ң24| — = 
Д біп 45” 1801000368 45ZC40 801000366 457476 8іп___ 801000418 29825 -- = 
fan to the ducting біп 60" (801000368 457042 801000366 45ZA77 i0in 801000416 29826 -- = 
system біп 907 (801000369 457044 801000366 452А78 12 in__{g01 000476 23827 — — = 
Я 1 И = > 141п  80100041629RP28|  — = 
6in 90 - 801000366 457А80 i 
ick-Fit Ball Bin 30” 1801000369 457046 801000366 452647 3 16 in (801000416 29RP29| — — = 
Quick-Fit Ba 8in 45% [801000369 457048 801000367 452649 29RP23 Quick-Fit Hose Adapter 
Joint—Allows 8in 60% 1801000369 45ZC50 801000369 457051 4in “804040196 400632 804040198 452092 
22" f-ontr ша га ш rmm url] pou 
movement. Ideal - GALVANIZED | STAINLESS STEEL Zin 440196 42/036 84040195 452097 
for machines with SUE Мы. Мәлі Mir. Маш gin 804040196 452D99 804040199 452Е01 
. Fitting Dia. Model No. Model No. r 
moving dust ports. Quick-Fit Manual Blast Gate їйїп 804040197 400635 804040193 457E02 
dicla fe acne son гооо вара m SEO sat podban AE 
Quick-Fit Jet Біп 801000230 457022 801000222 452023 Ш 
І i6in 804040197 29RN35 804040199 457Е05 
Сай наре prevent біп 801000230 400608 801000223 452024 Quick-Fit Rigid Steel Н 
p ps p Тіп 801000230 452025 801000222 452026 E ОПАТ ЧӨЛ 
moisture from enter- 8in 801000230 40D609 801000222 452027 in = = 
! 5 801000515 457088 
ing the ductwork Jin 801000230 457028 801000223 452029 - а — "BOTOBDSTS d52D88 —— = 
ао rem 12n — 801000208 400671 801000221 45201 7 їп 800051545047 — - 
14іп 801000227 29RN64 801000221 457032 Quick-Fit Butterfly Valve 
Hanger—Connects "i NN ЕПП227 CEDAR 457033 4in 801000525 40D532 801000523 457447 
directly to ceiling RUE Чапма зав бае — = біп 801000525 452A48 801000523 457А49 
aid minimizes pipe i — [801600463 SRP —— = біп 801000526 400533 801000523 45ZA50 
ТЕОЛОГ — = Тіп 801000526 457А51 801000523 452A52 
movement. r 2 = = 8in 801000526 400534 801000524 452A53 
i0in 801000463 29RP05 
19 15— eones 28RPR| — = Qin 801000526 452A54 801000524 457А55 
Quick-Fit Butterfly 14in (801000463 29RP07 -- E Join 801000525 40533 801000523 452458 
Valve—Standard [бп 801001555 AREON e = {4801000804 29RN0S 801000555 ОГАЕ 
n 2ЭВРО2 ПШИШЕШЕШЕП ШИШИШИ 40D ТӨШ 801000824 29RNOG 801000572 457459 
locking quadrant 2 4in 1801000495 29RP09) — = 0D532 in 
handle enables 3 біп 801000496 29RP10 —— = 
таш, 8in 801000497 29RP11| — = 
user to regulate air —— — L. e 10in  80100049429RP12/ — — 
volume in clean air - 12in (801000494 29RP13|  — = Find HVAC Sheet 
ed 29RP09 14in 801000491 29RP14 — —— — In ee 
applications. 16 in 801000491 298Р15  — = 
Quick Fit NFES Automatic Blast Gate Metal Tools on 
= 2 in 01000245 29RP16| — — = 
| Gin 801000246 20RP7, — = page 814, and on 
| 8in  80100024/29RP18|  — = Я 
+ . 101п 1801000243 298Р19 — - Grainger.com 
i2in  (80100024329RP20 -- = 
{4 in (80100024029RP21| -- = 
29RP16 16 in  (80100024029RP22| — = 
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Dampers Details on page A1. 


HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. ЕШ 


AIRFOIL | EXTRUDED 
3V BLADE BLADE BLADE 


Duct Duct Item Item Item 
w H No. No. No. 
Square, Dayton 


10 in 10 in 2LRY6 3HGN2 3HGP3 
12in 12in 2LRY7 “ 3HGN3 *| 3HGP4 * 
16 in 16 in 2LRY8 SHGN4 3HGP5 
18in 18 in 2LRY9 3HGN5 3HGP6 
24 in 24 in 21871 “ 3HGN6 *| 3HGP7 * 


* AMCA certified. All dampers shown herein meet AMCA air 
performance ratings, but AMCA selects, tests, and certifies 


47 e 
Dayton 
Square 
only the 12" x 12" and 24" x 24" sizes in an effort to equalize 


Vo | ume Co ntro І Dampers costs for small and large manufacturers. 


Designed to regulate the volume of air moving 
through a duct system. Can be used as a 
positive shutoff or for automatic control. Install 
with blades in horizontal position. 24V and 
120V actuators sold separately. 


3HGN7 
3HGN8 
3HGN9 
3HGP1 
3HGP2 


24V AC/DC Зп бип 2%in 2LRZ2 
120V АС +/-10% 3%in буп 2%in 2LRZ3 


Galvanized Extruded Round, Velocity Pressure Max. 
Steel Aluminum Opposed Single- TPE Silicone Rating Rating — Temp. 
Frame Frame X Blades Blade Seals Seals fpm i RE 


Actuator 


Motorized Hat Channel-Style Dampers 


= 100 to 240V 

= 50/60 Hz with end switch 

= Exhaust or supply 

= Mount: horizontal or vertical 
= Max. velocity: 3500 fpm 


Sq. Motor 

i А ium- 5 Overall Opening Free Bracket Item 

Regulate airflow in medium and low-pressure Square Red. Area _ Extension* No. 
commercial applications. TPV louver seals Single Panel, Power Open, Spring Return 


and stainless steel jambs minimize leakage. H ae 120 9472541 ШЕЛІ NKI 
Channel frames for installations inside walls or РР 
ductwork. 239.im 24in  3.1/2sqfl 11 іп SNKKA 
Actuator is internally installed. Mill-finish 29%іп 30in  5.107sqft 117% іп SNKKS 
extruded aluminum frame (5" deep x 0.1" thick) 55% 6m 7559540! Н ^п SNKKG - 
and louvers (0.08" thick). Plated steel linkage eo ae 148201772 EMKKS ^ 


4 d 47 іп 48іп 13.9 sq ft 11 іп 5NKK8 
5NKK1 and pivot pins. * From damper frame to end of bracket. 


AmerixFlow 
Snap-On 
Backdraft Damper 


These backdraft dampers are low- 

leakage control dampers for use in | 
systems requiring airflow modulation 

or control. They feature round, spring- 
assisted blades that open to allow airflow 

in only one direction and can be used to 
release hot exhaust from heating systems 
without allowing cold air inside. Suitable 

for use in heating and air conditioning 
systems. 


қ. 27 


utterfly Dampers 


Corrosion- and chemical-resistant butterfly 
dampers help to regulate and control the 
volume of air moving through round PVC 
duct systems and are ideal for use in harsh 
environments. Included locking screw helps 
secure the damper's round blade in position. 
Dampers resist most acids, aliphatic solu- 
tions, bases, halogens, oxidants, and salts 
making them suitable for use in corrosive 
fume exhaust applications. Meet ASTM 


D1784 standard. 6XME9 

Duct Blade Item 

Dia. Material No. 

4in Type 1 PVC 6XME9 

6in Galvanized Steel 6XMFO 
Duct Blade Item 8 in Galvanized Steel 6XMF1 
Dia. Damper Dia. Material No. 10in Galvanized Steel 6XMF2 
14 іп 13 % in Galvanized Steel 4JA30 12 in Galvanized Steel 6XMF3 


3100 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
hh 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


HVAC & REFRIGERATION 
Dampers 


Round Square & 
4 Rectangular 

Dynamic 

z a Steel spring- 
Fire Dampers assist closing ЗЕТА 
= UL, NFPA, IBC, MEA, С$ЕМ * Velocity rating: VERTICAL 
= Accommodate airflow а Ө 

in either direction 4" wg 


1 Fire-resistance 
rating: 1% hr. 

= Max. temp.: 165°F 

= Curtain blade style 
(square & rectangular); 
single-blade (round) 

= NFPA 80 requires 
retaining angles 


models close via 
gravity. Horizontal 


assist closing. 


Static—For zero-pres- 
sure during damper 
Closing. Vertical-mount 


models have spring- 


ссе$$0! 
tink ШЫ е 
Link for Round 2T6J3 


DYNAMIC, 
VERTICAL OR STATIC, STATIC, RECOMMENDED 

Nom. Nom. HORIZONTAL MOUNT VERTICAL MOUNT HORIZONTAL MOUNT) RETAINING ANGLE 
Duct Duct Item Item Item Item 

W H No. No. No. No. 
“Square and Rectangular 

біп Gin) Я6 — | Аі |  — 2TGC8 — | 2TGG4 
8in 8in| — 2TGE7 71 52 | ?2TGC9 | Тобо 

Qin бп 268 1 —2TGA3 |ды |] 21666 

Qin iüin| 2748 | 264 202 | p 

in 6inj _ 261 |  21GA5 | 21603 — | 2TGG8 
2in 8in| 2TGF2 1 Я6 | 50М | : 
12in 10 in 2TGF3 2TGA7 І 27605 == 
in i2in| 1 2TGF| 208 лг H 

14in 12in 2TGF5 2TGA9 27607 Н 

4in Win) 6 1 2ю01 | 2TGD8 | H4 
Л6іп 8in| 1 2TGF7 |2562 | 2709 | H 

біл 1i2in| е: л(3 2004 | H6 
16in 16 in 2TGF9 |. 2T804 | 2TGE2 H 

8in i8in| 1561 | 205 | оз — | H8 

4in 12in| 02 27066 2594 — | H9 

4 in 24 in | 
‘Accessor, 


Manual, | 
Square 


a 


Balancing Dampers 


= Galvanized steel = Pressure rating: 1.0" wg 

= Velocity rating: = Max. temp.: 180°F 
2000 fpm 

Additional sizes available on Grainger.com®. 


Manual—Designed to regulate airflow, but 
not intended for use where positive shut-off or 
automatic control is needed. Features manual 
hand quadrant that can be locked in place. 


Duct Duct Duct Item 
W (in. H (in. No. 


Item 


Remote—Offer the same 
function as manual balancing 
dampers with the additional 
ability to control damper 
remotely with 48C165 at wall 
plate or diffuser. Includes 
factory-mounted 9V actuator. 
Optional accessories sold 
separately. 

WARNING: utilizing any controller 
other than 48C165 to adjust 
damper will void damper warranty. 


Item 
Description No. 


Remote Balancing Accessories 


Dia.(in.) No. 
anual, square iectangular anual ouni 
н 22CVIT. — Gin " TEXT 


Quick Control Remote Kit 480165 


8 in 6 in 22CV84 8 in 2TFX8 
біп 2TFX9 


12іп 2TFY1 
10 in 8in 22CV82 14іп 2TFY2 
10 in 10іп 220/80 Remote, Round 

12 іп біп 22CV81 біп 480159 


Actuator Kit 48С164 
Cable Assembly, 14 

ft, Plenum-Rated 486170 
Cable Assembly, 50 

ft, Plenum-Rated 486171 
Cable Coupler Kit 48C163 
Wall/Ceiling Plate, White 480167 


12іп 480162 


Sign in to Grainger.com? to see YOUR Pricing and MORE 


Fire/Smoke, 
Square 


Motorized Smoke & 


Fire/Smoke Dampers 


= UL, NFPA, IBC, MEA, CSFM 

= Accommodate airflow in either direction 

= Smoke leakage rating: Class Il 

= 3V blade (square); single-blade (round) 

= Velocity rating: 2000 fpm (square); 3000 fpm (round) 


Mom. 24VAC | 120VAC — Smoke—-Factory-installed actua- 
niiet " um Мет tor forces damper blades to close 


in emergency smoke control 
situations. 


Fire/Smoke—Designed for 
closure in emergency fire and 
smoke situations. Factory- 
installed actuators are prewired to 
a single junction box. 

= Fire-resistance rating: 1% hr. 


RECOMMENDED 
RETAINING ANGLE 
Item 
No. 


Insulated 
Access Doors 


= 1" fiberglass insulation 
= Rated up to 4" wg 
= NFPA 80 requires access to fire dampers 


Rough 
Opening 
H 


Rough 
Opening 
Ww 


HVAC & REFRIGERATION 
Duct, Diffusers, Dampers & Grilles 


Scan. Order. Done. 


Details on page A1. 


= 


Installations where sunlight enters through 


Flex. Duct Flex. Duct 


. Қ A UPC Inside Wall Vapor Mfr. Item 
turbine vents, skylights, canopy windows, etc., Мо. Ша. Thickness Transmission Model Мо. 
^ should bo avoid (ш шш шш шш HM 
t In in i 
Insulated—Feature double-ply vapor barrier with 78  12in  2%in 0.6 17802512 4ТҮРІ 
5777) мактаса f 9 py уер 78 Min 2 vin 0.6 17802514 4Т/Р2 
——— tridirectional rein orcements. All-purpose ducts are gray 78 —16in 2 Hin 06 17802516 4TVP3 
= polyester. Premium ducts аге metallized polyester. 78 18іп 2% 0.6 17802518 4ТҮР5 
Flexible | і А Premium Insulated, R-Value = 4.2 
Insulated Note: R-Values are in accordance with ADC Flexible Duct 3 4in iin 0.05 13002504 3F322 
Duct Performance and Installation Standards (2003) using ASTM 30 6 in 1 іп 0.05 13002506 3Ғ323 
C-518 at installed wall thickness on flat insulation only. ЕШ EN 1 д n 115 13002908 EGLI 
Rated positive pressure: 10" WC per UL 181 Uninsulated—Class 1 air connector is a triple 30 12i Тиіп 0.05 13002512 3F326 
" pe p 0 p ina ; А р 4 30 14 1 іп 0.05 13002514 5Е268 
» Velocity: 5,000 fpm lamination of metallized polyester, aluminum foil, Premium Insulated; R-Value = 6.0 
» Standard lengths: 25 ft. and polyester film, encapsulating a steel wire helix. 36 4in Pin 0.05 13602504 5E271 
ч 36 6in 2in 0.05 13602506 5E272 
» Flame spread/smoke developed: « 25 / « 50 Flex. Duct Flex. Duct 36 Bin Fin 0.05 13602508 5E273 
= Rated for indoor use UPC Inside Wall Vapor Mtr. Item 36  10in 2 in 0.05 13602510 5Е274 
Ж " Қ , No. Dia. Thickness Transmission Model No. 36 12 in 2 in 0.05 13602512 5E275 
Recommended operating press.: 34" WC neg., all dia.; 6 i Emits DRM R-Value EPI or pum апатай: mum E ЖОЕ ТЫЛЫ 
В n n" ШЕП 4 in in 21n Ё 
WC pos., all dia. except 4" WC pos. for 14" to 18" йа. -pen tym o8 17002506 ar25 сй п хп — 00 — 13102506 47109 
Temp. range: uninsulated duct -20° to 180°F; insulated m ЕГІ : un 05 ТЫВ ЗА Бі и An 25 13102508 mu 
-90° o -20° o in ^ in 7 in 5 in .05 
duct -20° to 140°F @ max. press. and -20° to 180°Р@ 755 tin 06 17002512381: 01 12in 272i 0.05 13102512 ATVNS 
2" pos. WC max. 70 14іп Tin 0.6 17002514 5E279 31 14 in 2 іп 0.05 13102514 4TVN4 
т 70  16in Tin 0.6 17002516 5E280 31 16 in 2i5in 0.05 13102516 4Т/М5 
Code Compliance—UL 181, NFPA 90A and 90B, ICC, Mn Бироо Баны R-Value ЕШ n»-— kil и n 2 іп 0.05 13102518 4TVP4 
m ; ; in in ninsulate 
HUD, Cities of Chicago, New York, San Francisco, and 76 6n Pin (6 — 17602506 5E283 50 3i ein 005 — 05102503 3F332 
County of Dade (Fla.). 76 Bin 2 in 0.6 17602508 5E284 50 —4in Ye in 0.05 05102504 3F333 
І PP" 76  10in 2in 0.6 17602510 5E285 50 біп Vain 0.05 05102506 3F334 
Note: Check with the local code body having jurisdiction in your area 76 12in 2in 0.6 17602512 5E286 50 8 in % іп 0.05 05102508 3Ғ335 
to determine applicable codes. 16 14 in 2in 0.6 17602514 5Е287 50 10іп Ys in 0.05 05102510 3F336 
6. " 181 m А 2in " 0.6 17602518 5E289 50 12іп И in 0.05 05102512 5E290 
— | i i i 11-Ригроѕе Insulated, R-Value = 8.0 50 14 in ¥% in 0.05 05102514 5E291 
UV Exposure—Flexible duct is for indoor use only and UP розе зајас. h 0.6 17802504 4IWN6 50 бп %їп 0:05 — "05102516 5E292 
should not be installed in direct or indirect sunlight. 78 біп 2%in 0.6 — 17802506 АТМ? 50 18in ИП 0.05 05102518 5E293 
Diffusers, Dampers, and Collars шше тишн = 
Diffusers—Round diffusers, with = E 4 
overlapping step-down rings, are Diffusers, Adjustable Filtered—Separate directional diffusers E |7 4MJP9 
compatible with butterfly dampers. on 4 sides, to provide air flow control. Compatible with T-bar ceil- E = 4 
Square diffusers provide high-volume ings. Connect duct to back pan and snap closed. Back pan and 
air diffusion; multilouver models control electrostatic filter included. 
air volume. Perforated diffusers have à Butterfly Dampers—Adjust through center hole in diffuser; Return Air Grilles 
clean, unbroken-plane look and reduce i 
ы 4 died removable handle included. Surface treatment: dual elect ted/ 
noise in low-volume air applications. Diffuser Item urface treatments are dual electrocoated 
nit White Finish Description Duct Size | Brand No. | powder-coated for excellent corrosion resistance. 
iffusers, White Finis! i inn: white fini j j 
ү Round, Ceiling, Step-Down, For Use with 4JRL4 біп — аінқа | All steel construction; white finish. Filter Grilles 
Round, Ceiling, Step-Down, For Use with 4/815 8 in - 4JRK9 | have hinged face and accommodate standard 1" 
Round, Ceiling, Step-Down, For Use with 4JRL6 101 - ШТ filters, sold separately оп раде 3047. 
2 Square, Ceiling, 3-Way Multilouver ЕЛІ = M Note: Actual wall opening should be 36" larger than max. 
4JRK8 біп — AMJJS duct size. 
Square, Ceiling, 4-Way Multilouver 8in = 4MJJ6 Max. Max. VeinBar | “іп Bar 
10 in — 4MJJ7 Duct Duct Spacing | Spacing 
Square, Perforated, Supply, Lay-In T-Bar an = 40408 E vin} Way Wile ) пеп пеп 
N Square, Perforated, Supply, Lay-In T-Bar with Deflector 6to14in Ex AJRL2 Return Air Grille Е ` я ` 
Control, For Use with 4JRN2, 4JRN3, 4JRN4 or 4JRN5 6in Тіп ГЕЛ 4MJN2 = 
iI— Square, Perforated, Return, Lay-In T-Bar, Duct Size 8" — — 4MJV1 Win 7 %in 11 іп 4JRR6 4МЈР5 
E Square, Perforated, Return, Lay-In T-Bar, Duct Size 6 x 14" — — 4MJU7 біп 12in 7%in 13%іп 4JRR7 4MJP7 
Square, Perforated, Return, Lay-In T-Bar with Filter Frame and un _ AMJVG 14in 7 3A in 15 іп -- 4MJP9 
Insulation, For Use with 4JRN2, 4JRN3, 4JRN4 or 4JRN5 24in 7%in 25%іп 4MJP1 4MJR6 
,, Lay-In T-Bar, Egg Crate, Filter Frame — — 4MJWG 8in 9% in 9% in 4MJN3 4MJP4 
4MJU8 Square, Ceiling, Lay-In T-Bar, 2 Cone with Collar, For Use with 4JRL7 біп — 4MJU2 i2in 9%in  13%in | 4MJN5 — 
Square, Ceiling, Lay-In T-Bar, 2 Cone with Collar, For Use with 4JRL8 — 8 in — 4MJU3 8i Zin 9%in 15%іп — 4MJR1 
Square, Ceiling, Lay-In T-Bar, 2 Cone with Collar, For Use with 4JRL9 10 in — 4МЈ04 n ^i6in 9%in 17 34 in — 4MJR3 
Square, Ceiling, Lay-In T-Bar, 2 Cone with Collar, For Use with 4JRN1 12 in = 4MJUS 24in 9%in 25%in 4MJR7 
Square, Ceiling, Lay-In T-Bar, 3 Cone with Collar, For Use with 4JRL7 біп = 4MJV2 30in  994in 31%in | 4MJP3 4MJR9 
Square, Ceiling, Lay-In T-Bar, З Cone with Collar, For Use with 4JRL8 — 8 in — 4MJV3 лот 1010119 іп 11 %in | 4MJN4 4MJP6 
Square, Ceiling, Lay-In T-Bar, З Cone with Collar, For Use with 4JRL9 10 in = 4MJV4 її! п Hain 15 іп | 4MJN7 — 
Square, Ceiling, Lay-In T-Bar, 3 Cone with Collar, For Use with 4JRN1 312 in — 4MJV5 12іі 12in 13%in 13%in 4JRR8 4MJP8 
Square, Ceiling, Lay-In T-Bar, 3 Cone with Insulation, For Use With ^ c ро 49 in ил AJRL3 in 14in 15%in 15371 4JRT1 4MJR2 
4JRN2, 4JRN3, 4JRN4, 4JRN5, 4JRL7, 4JRL8, 4JRL9, 4JRN1 16in 16in  173?4in 17%in 4MJN9 4MJRA 
Diffusers, 4-Way Adjustahle Filtered, White Powder Coated Epoxy 20i 14in 21%іп 15%in | 4MJN8 — 
біп 4 Way Diffuser 36N451 n- Oin 2134im 21%in | 4JRT2 | 4MJR5 
an 1 Way Diffuser 368452 E: in 24in 5 25 E 25 3^ in 4MJP2 = 
= nm in ay Diffuser eturn Air Basehoard Grille 
Square, Ceiling, with Filter 12in 4 Way Diffuser 36N454 | біп 14in 734m 1534 | — | 4MJW2 
14in 4 Way Diffuser 36N455 8i 14in 9 іп 15 іп = 4MJW3 
16in 4 Way Diffuser 36N456 n ^30in 934i 31%іп = 4MJW5 
Replacement Filter, (2) Sets of 4 Filters, For Use with 36N451, 4 Way Diffuser 36N457 Filtered Return Air Grille 
36N452, 36N453, 36N454, 36N455, 36N456 y 12i 12in 14 31/50 іп 14 31/50 in|  4MJTT — 
Replacement Filter, (10) Sets of 4 Filters, For Use with 4 Way Diffuser 36N458 їп 94 in_ 1431/50in26 31/50 in. 4JRT9 = 
4MJV3 36N451, 36N452, 36N453, 36N454, 36N455, 36N456 y 14in 16 31/50 іп 16 31/50 іп  4MJT2 = 
Butterfly Dampers, Brown Finish и 20іп 16 31/50 in22 31/50 іп 4MJT3 — 
Round, Ceiling, For Use with 4JRK8 6 in — 4JRL4 14 iN 2410 46 31/50 in 26 31/50 in) AMJT7 = 
Round, Ceiling, For Use with 4/ВК9 8 іп — 4JRL5 30in 16 31/50 in32 31/50 in| 4MJT9 - 
Round, Ceiling, For Use with 4JRL1 10 in — 4JRL6 14іп 2231/50in16 31/50 in| 4JRT5 = 
Round, Snap-on, For Use with 4JRN2 6in — 4JRL7 16іп 2231/50in18 31/50 in| 4JRT6 — 
Round, Snap-on, For Use with 4JRN3 8in — 4JRL8 20in 20іп 2231/50in2231/50in| 4JRT7 — 
Round, Snap-on, For Use with 4JRN4 10 in — 4JRL9 25in 2231/50in27 31/50 іп 4JRUT = 
Round, Snap-on, For Use with 4JRN5 12 in — 4JRN1 30in 2231/50in32 31/50 in) 4MJU1 — 
Collars, Galvanized Steel 24in 24in 2631/50in26 31/50 in| 4MJT8 — 
Round, Snap On Collar, For Use with 4JRL7 6in — 4JRN2 14in 2731/50in16 31/50 in| 4MJT4 — 
Round, Snap On Collar, For Use with 4JRL8 8in — 4JRN3 25in 16in 2731/50in18 31/50 in| 4MJT5 = 
AJRL7 Round, Snap On Collar, For Use with 4JRL9 10 in — 4JRN4 20 in 25 in 20 in 4JRT8 — 
Round, Snap On Collar, For Use with 4JRN1 12 іп - 4JRN5 30in 20in 3231/50 in22 31/50 in| 4MJT6 = 
3102 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com® 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HVAC & REFRIGERATION 
1-800-GRAINGER (472-4643) Venters & Inducers 


High-Temperature Di Pine ) E күлін А (in.) (in ) (in.) MN Mod. 1 ГА 
H ia. (in. 's Ж ° тр$ in. in.) (in.) Dia. (in ode 0. 
Sidewall Power Venters 


25-100 | 100 100 100 |1.26|7% 19 тт 4 | HSJ 4KA72 


TJERNLUND 


115V. Mechanically vent Category 1 heaters through іп Жіп 
a wall, eliminating the need for a traditional chimney. 4 m m 50 Hi 1 л 
Include UC1 heater interlock control and fan proving в (150200 100 100 67 12606 11їп7їп| 4 Н51 4КА7З 
Switch. Interlock with any 24/120VAC burner circuit. 250 | 100 92  — 
Я 2 300-400| 100 100 100 
Feature adjustable pre/post purge, LED status indicators, 6 450 | 100 100 100 ла 50 
and fault code memory. Vent hood 40845 is recom- 8900. 0 100 2 190 151| win in| б Н52 4КА74 н _ OUTSIDE 
mended for power venters 4KA72 and 4KA73. 8 500 | 100 100 — [pg] Eas [- 
Ideal for sidewall vent furnaces, boilers, water heaters, "EE NP SE не” Тома 7 
pool heaters, and unit heaters. Use for electric to 700 | 100 100 — | 569) 12 ішігі в | нез КАТ 7 ves 
gas conversions, heating equipment upgrades, new ТИ eee dae, = vein | _ 
construction, and replacing chimneys. 700 | 21 100 — 
{rernu RE Water Heater Vent Packages {rernu 
| 2, Used to vent millivolt gas water heaters up to 75 ft. 
High-Temperature оза Ара | away from a sidewall. Upgrade water heaters from 
| electric to gas in renovations or new construction 
Vent Hoods Е where по chimney exists. Wired with 25-ft. control 
Designed to efficiently terminate horizontal vent runs handling | cable. Linear limit spill switch connects to thermo- 
flue gases from furnaces, unit heaters, and boilers. Made of couple junction adapter to lock out heater if draft 
18-ga. corrosion-resistant aluminum alloy. 46845 has built- is insufficient. Inlet and outlet are 3" on 5C083, 
in heat shield which provides clearance from combustible 4" on 2FRUG. Post-purge timer keeps unit operat- 
material contained in walls. Can be used with sidewall power ing at end of burner cycle. Gas diaphragm switch 
venters, this page. with aluminum tube connection turns unit on and 
A,Dia. B,Sq. с D, Sq. Mir. Item off with gas flow to water heater. Heavy-duty vent 
in) (ш (ш) (ш) (ny Model 0. hood and 6-ft. power cord. CSA Certified. "— 
4in 7%in 7i  9in 8%in МНІ4 46845 Description Model No. 
gin ERU ТАП is TN уоп ilg: Led Compatible w/Gas Waters Heater from 60,000 to 120,000 Btu; 115V, 1.26-Amp Motor VP-3F  2FRUG 
4011 ш ТИІ 18 9611—2071 — VHI-0  6KXZ4 Compatible w/Gas Water Heaters Up їо 60,000 Btu; 115V, 1-Amp Motor VP-2F 56083 
Rooftop Inducers {rernu 


a Powder-coated clamshell housing 

allows easy installation, inspection, and service 
a Stainless steel blower wheel 
Ideal solution for inaccessible and short-length vent connectors and chimneys, 
and for noise-sensitive locations. Optional rooftop stand supports weight of the 
inducer for metal chimney installations. Rooftop mounting maintains negative 
pressure throughout the entire vent system. ETL Listed to UL 378, UL 705, and 
CAN/CSA B255-M81. 


Gas/Oil Applications, 5PWD8 and 5PWD9—Use to exhaust clothes dryer 
vents and exhaust chases serving multiple floors/sources. Pair with Controller Universal 

35UP43 for demand-based automatic speed control (sold separately on Control Board 
Grainger.com®). Also rated for use with non-condensing oil and gas heating 


Inducer 
Rooftop Stand 


equipment when installed with either 4KA76 (sold separately on Grainger.com9) Selection Guide 
or Interlock Controls SPWE2 (sold separately, this page). Item |Min. Chimney|BTU/Hr. Input, Gas with BTU/Hr. Input, Gas/Oil Max. Equivalent** Vent 
em side Dia.* | Draft Hood/Diverter with Barometric Control Length (ft.) © 400°F - 
i icati 2 —| i ire- as/0il Applications 
Solid Fuel Applications, Nos SPWEO апа 5PWE1—Use to increase fire T App | —400,000-700-000 500,000-900,000 700 
place draft to help eliminate fire starting and smoky backup problems. Included el 700,000 800,000 900,000-1,200,000 50 
mounting kit attaches to both tile-lined and metal flues. Also includes wall-mount | ' 700,000-1,000,000  900,000-1,200,000 100 
: 9 lios е е қ |o 1,000,000-1,200,000 — 1,200,000-1,500,000 50 
speed control. 1> |.1,000,000-2.000,000 —1.200,000-2.700,000 100 
Inlet and 5PWD9. 2.000,000-2,400,000 — 2.700,000-3,200.000 50 
Outlet H W D Mfr. Item NETT 2.000,000-2,500,000 — 2,700,000-3, 500,000 100 
Dia. (in.) Voltage Amps НР (in) (іп) (іп) Model No. 2:500,000-2,700,000 — 3,500,000-3,700,000 50 
Самит Applications, Incl. Fan Dern Switch *Select inducer based on the BTU/hr. input of appliance rather than diameter of appliance 
E 1/12 һр 18іп 16 in 16 in RT750 5PWD8 vent outlet or chimney. **To determine equivalent ft., add the total length of straight vent 
5.8 hp 24іп 18 іп 18%in  RT1500 БРІ/09 pipe plus 10 ft. for each 90^ elbow and 5 ft. for each 45% elbow. 
sii Fuel sonication, Incl. Wall-Mount Speed Control Item No. Max. Face Area of Fireplacet 
12  1/2hp 18in  16in  16in RT750H 5PWEO Solid Fuel Fireplaces 
2 130 58 һр 24іп 18%in 18%in RT1500H ӘРМЕІ SPWEO | 14 sq. ft. 
Accessories _SPWET [ : 28 sq. ft. 5 
Universal Control Board, For Use With 5PWD8 and 5PWD9 UCRT 5PWE2 1 Determine vertical and horizontal face opening of hearth in sq. ft. (If open on sides or back, 
Rooftop Stand, For Use With 5PWD8 and 5PWEO RTS8 5PWE3 total all openings.) 
Rooftop Stand, For Use With 5PWD9 and 5PWET RTS12 5PWE4 
Wed m 
e JERNLUND Booster fits in round, square, or flat ducts as shallow as 3% 
deep. One 4" x 7" cutout is required. Unit attaches to ductwork -4«4—— —— 
with 4 sheet metal screws. May be actuated by 5C968 pressure Air Flow 


In-Line Centrifugal switch. Steel housing and wheel. 1/70 HP. 1550 rpm, 115V, 60 Hz 
Fan Duct Booster permanently lubricated motor is positioned out of the air stream. 


HEN, UL Listed. 
= Max. operating air temp.: 200°F; not | ася "S | ; А : 
for use with combustion exhaust Note: cfm rating is for 8" dia. pipe. Air flow will decrease slightly with smaller pipe. 
i i CFM @ 
= Motor shaft should remain horizontal 0.000" Max. Mtr. ilem 
to the floor; mount on bottom of SP Amps Model No. 
horizontal or side of vertical duct 275 O.51A DB? 40724 
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HVAC & REFRIGERATION Scan. Order. Done. [f= 
Draft Inducers & Duct Boosters Details on page А1. 


In-Line Draft Inducers ff vernwuno 


Increase draft for gas- and oil-fired heating 
equipment. Variable draft control. Aluminized steel 


housing and wheel. 115V, 60 Hz. Use for long, Gas Firing Gas Firing Oil Firing 


horizontal vent connectors, undersized chimneys, with Draft with, Bar with, Bar 
j i j Hood 100% Draft Control Draft Control 
and structures with a slight negative pressure. Vent Dilution 25% Dilution 15% Dilution 
Fastening band included, except bandless screw Pipe Heater Heater Heater 
attachment on Nos. 4С730 and 4C731. Dia. Btu Input Btu Input Btu Input Mfr. Нет 


(їп) © 270°Е © 390°F © 530°Е Model Мо. 
Note: The performance table shows typical capacities when In-line Draft Inducers 
inducer is mounted on pipe sizes shown. Heating capacities 69,000 72,000 58,000 


shown are for 1000 Btu per cu. ft. of natural gas and for e 109020 109,000 92000 г, 46730 


5 111,000 104,000 74,000 
139,000 Btu per gal. of #2 fuel oil. 6 i 00,000 34000. 25,000 
5 270, д 5, 

INTERLOCK CONTROLS 6 356,000 377,000 300000 р.з 40731 
А : ; 7 360,000 330,000 230,000 
To comply with national mechanical codes, draft 8 320000 222000 123,000 
i i i i 8 900,000 1,200,000 1,100,000 

i inducer must be interlocked with heater it serves. 9 1.10000 1330000 1100000 | ур 
Fan Proving Switch—Monitors pressure within 10 1,250,000 1.260000 840000 
the inducer housing. Required with 46730 and 9 1 460.000 T A000 7,700,000 

ificati 10 2,080, 460, ‚900, 

Item w D 4C731 for CSA certification. 12 1920000 2230000 1500000 | дсзз 
No. HP in) (in. (іп) Cut Out Reg. | А — Prvi 14 1,840,000 1,470,000 825,000 
240730 “ор 7%пш —9i 5 Илт 296х776 | Universal Interlock Control—Provides heater 6 400000 650,000 350,000 
ES сар PETI EE zd goz . | interlock with any 24/120VAC burner circuit. 18 | E 440,000 200,000 

7 Л in ^ in 4 in x 12% i interlock Controls 

246783 nn 17 in —14%in— Tom 4x14 | Features adjustable pre/post purge, LED status — "ET Proving Switch Р51505 46725 

indicators, and fault code memory. Universal Interlock Control UCi 4КА76 

OEM Replacement 

Draft Inducers AC MOTORS & BLOWERS 

= 115V (46E378, 40N237, and Paclsarcl 


5JLR1 are 230V; 33NT41 is 120V; WARNING: Use as direct 
29AT91, 29AT92, 29AT94, 357758 ОЕМ replacement only. 
and 41H449 are 208/230V; Any other use constitutes 
33NT44 апа 33NT47 are 230V) а misapplication, which 


5JLR1 


Mfr. Item t voids the warranty 
Replaces Model Мо. Direct replacement for gas furnaces. and may create unsafe 
Fasco iti 
Alitemp (Rotom) FB-RFBO90, Fasco 70215239, mE conditions. 
70219921, Rheem 70-21496-01 Mfr. Нет 
Alitemp (Rotom) FB-RFB130, Fasco 70623956, 70624004, M30 41H450 Replaces Model Мо. 
70624538, Trane D330757P03, X38040313037 Packard 
А emp (Но om) FB-RFB134, Fasco 70218736, 70218735, A134 41H445 Armstrong 40404-003, 117521 -00 66404 _5JLR7 
Fasco/0219918, ICP 1708-607, 1708-607P Carrier HC21ZE117B, HC660-005 65569 46E377 
Alltem otom) FB-RFB136, Fasco 70624537, A136 33NT43 Carrier HC24HE230 65230 352758 
Ғаѕсо70623861, 70625177, Rheem 70-24033-01 Carrier HC24HE230 65570 46E378 
Alltemp (Rotom) FB-RFB137, Fasco 70622442, 70623342, Coleman Evcon 373-19801-820, 373-19801-821 65475 29AT90 
70623484, 70623769, 70624536, York 024-25007-000, A137 33NT45 Dunkirk 433-00-510 Н 82052 35PT75 
024-25007-700, 024-25057-000, 024-25057-700 Emerson 3114, Goodman 119254-00, ICP 3114, 1010008, 66254 40N237 
Alitemp (Rotom) FB-RFB140, 70219915, Fasco70219087, M40 41H446 1085571, 1085571P, 1110008, 7021-10580, 7021-10048 
70219565, Goodman B2833001 Emerson 3120, Lennox R7-RFB43, J238-8171, J238- 
Alitemp (Rotom) FB-RFB142, Fasco 70621881, А1428 41H437 087-8171, J238-087-8165, 8514901, 88K8401, 43K4101, 66401 40N238 
Fasco 70624534, Rheem 70-22165-81 46K4101, 67M5401, 10K5101, 10K5301, 27K5201 
Alltemp (Rotom) FB-RFB143, Fasco 70218428, 70218924, A143 41H447 Fedders 031-7059 82618 35PT76 
70219913, Trane D330673P01, X38040305017 Goodman 0131M00002P, 01311400025, 119276-00 66002 146433 
Alltemp (Rotom)FB-RFB185, Fasco70022307, M57 41H438 Goodman 11009001, 11009002, 11009003 66003 35РТ78 
Fasco/0023219, Goodman B1859005 Goodman 5KSB46GF0001S, B4833000 48331 5JLR6 
Alltemp (Rotom) FB-RFB350, Fasco 70624578, 70624832, ICP 1011350 A173 33NT37 Goodman 5KSB46GF0003S, B48330001 48332 35PT77 
Alltemp (Rotom) FB-RFB425, Armstrong 40425-003, 40425- M55 33NT49 Goodman B1859000, Rheem 70-21496-01, 70-21496- 82483 5JLR3 
002, Fasco 702110046, 702110325, 702111062 83, 70-21504-03, 70-21504-04, 70-2496-03 
Alitemp (Rotom) R7-RFB129, Amana 11009001, Fasco 70219064, 70219924 А129 41H443 Goodman B1859005, J238-11128 66005 5JLR5 
Evcon/York 2940-391, Fasco/0215478 _ A088 41Н441 Goodman В4059000 66590 352760 
Ға5с070022792, 70022633, ICP 1010975, 1010975Р A172 33NT40 CP 1000814, ICP 1001371, ICP 1001609, ICP 1002543, 66350 357759 
Fasco 702110299, 702110702, ICP 1011409, 1164280 A170 33NT36 CP 1007360, ICP 1011350, ICP 1150474 
Fasco 702110376, Lennox 18L0401 A213 33NT48 CP 1006168 82672 5JLR2 
Fasco 702110602, 702111106, 702111174 (Flexible AD02 33NT46 CP 1010324, 1013833, 1010238P 66833 146434 
Conduit Over Leads), Lennox 45037-001 CP 1012002, 1013388A, 1014338 66338 140435 
Fasco 702111577, 7021115775, 702111830, York 024-34558-000, 17503 А225 33NT42 CP 1054268P 82148 35PT79 
Fasco 70215990, Rheem 703020 A086 41Н436 Johnson 8973C, Magic Chef HWC Series 48HWC181, 48HWC24A 80280 5JLR1 
Fasco 70216804, Goodman B1859000 A079 41H440 Lennox 3115501, 101202-01-01, 24W95, 1023959-01, 7002-2975 66501 146432 
Fasco 70217617, 70219237, ICP 1054268P A148 33NT47 Lennox 47H12, LB-82590CA 82590 146431 
Fasco 70217833, 70218928, Trane C661452P01, X38080029010 A150 41H449 Miller 303875000 80270 35PT80 
Fasco 70217986, 70218925, Trane 21D340096P04, X38040276047 А146 41Н448 Rheem 117104-01, 117847-07, 70-22838-82, 70-24157-03 66847 5JLR4 
Fasco 70219132, Nordyne 6212850 А131 41H444 Rheem 70-101087-01, 70-101087-81, 7021-11559 66/81 35PT81 
Fasco 70219137, 70219567, 702112903, Rheem 70-23641-81, 70-23641-01 4241 33NT44 Rheem 70-23563-02 82641 29AT91 
Fasco 70219450, 702110721, Lennox 67K0401, 67K0401P A163 33МТ39 Skymark MTR136PK 82136 29AT92 
Fasco 70582635, Rheem 70-24157-03, 117847-00,117847-07 A066 33NT41 rane 210729631P1, 7021-10286, C66145P01, 7021-7833 82253 35PT83 
Fasco 70624783, 70624705, 70624274, 70624201, 70624549, А171 33NT38 rane BLW473 66787 5JLR8 
CP 1010491, 1011096, 1011410, 1010527, ICP 1011412 g rane X38040253057 82057 29AT93 
Heil Quaker 610672..Fasco 70215043, 70217102 A064 41Н439 York 026-33999-001 82999 29AT94 
Air Flow H H L 
po In-Line Axial Fan Duct Boosters аммо 
= 115ү, 60 Hz 
; P Fits СЕМ @ Max. 
Designed for powered air intake and exhaust Duct t pops Mas: hal Mounting Mir. Item 
systems, or to boost air flow in hard-to-heat or Dia. SP Amps Temp. Position L — Model No. 
2 і і i ilt- біп 180 04А 6 in ЕЕ-6 50963 
-cool areas. Galvanized steel housing with built фп a5 КЕ ST Er raed 
in duct stop on the inlet and crimped edge on w in 473 рд 150°F Horizontal or Vertical 7 ya in zn Ed 
i in 875 125 біп ЕЕ 
iioc the outlet. Optional speed control 48C172 (sold MEAN DÀ WEE 
separately on Grainger.com) can be used on 6", Duct Pressure Switch, Operates Between PS1503 50968 
8", and 10" units only. 24 and 277VAC, 15-Amp Rating 
3104 GRAINGER. Find even MORE on Grainger.com? 1-800-GRAINGER (472-4643) 
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HVAC & REFRIGERATION 
ANCA Certification & Ventilation Guide 


AIR PERFORMANCE атса - 
Dayton Electric Mfg. Co., Fantech, Inc., 


Vosterman's Ventilation, Inc., Soler & Ò 
Palau, and Berner International certify 
that each of their respective models 
displaying the AMCA Seal in the HVAC section 
are licensed to bear the AMCA Seal. The ratings 
shown are based on tests and procedures 
performed in accordance with AMCA Publication 
211 and comply with the requirements of the 
AMCA Certified Ratings Program. 


AMCA Certification Information 


SOUND & AIR PERFORMANCE 
Dayton Electric Mfg. Co. & Broan- 
NuTone LLC certify that each of 
their respective models display- 
ing the AMCA Seal in the HVAC : 
section are licensed to bear the AMCA Seal. 
The ratings shown are based on tests and 
procedures performed in accordance with 
AMCA Publication 211 and AMCA Publication 
311 and comply with the requirements of the 
AMCA Certified Ratings Program. 


WATER PENETRATION & 

AIR PERFORMANCE 

Dayton Electric Mfg. Co. certifies 
that the louvers shown herein are 
licensed to bear the AMCA Seal. The 
ratings shown are based on tests and proce- 
dures performed in accordance with AMCA 
Publication 511 and comply with the require- 
ments of the AMCA Certified Ratings Program. 
The AMCA Certified Ratings Seal applies to Air 
Performance and Water Penetration ratings. 


Determining the correct exhaust CFM is one of the 
most critical application calculations, as it allows 
the ventilation system to perform as designed. 
Commercial kitchen exhaust systems, in particu- 
lar—with temperatures as high as 300°F and 
grease-laden atmospheres—must be designed 
to meet restaurant and food service application 
requirements. 

Owners and installers must be aware of the 
following guidelines and governing codes when 
designing a kitchen ventilation system: 


< 10 Ft. 


Distance from Discharge to inlet of make up air ventilator 


Exhaust Ventilation 


Non-Grease Hoods Grease Hoods 


Combi-Ovens ; 
Gas/Electric Steamer Gas/Electric Fryers ү enar Eroller 
Types of Gas/Electric Oven Smoker Griddles cranteroiler EE Broiler 
Kitchen Equipment | Food Warmers Rotisserie | Tilting Skillets БОО ПАРВО НОСОВУ ВОЛОВ 
Pasta Cooker Pizza Oven | Tilting Braising Pans ki 
Dishwasher ЕЛИНИ Grill Chain Broiler 
*Exhaust Rate 
(Approx. CFM/ 200 250 300 400 550 
Linear Ft.) 
Internal Resistance 
(Approx. Static 0.5 0.5 0.625 0.75 1.00 
Pressure) 
*For specific hood types, refer to the International Mechanical Code. 
INSTALLATION 2. External Resistance (SP) = a. + b. 
UL 762 0.05 + 0.16 = 0.21 


Concerns the safety of roof- or wall-mounted power ventila- 
tors used with restaurant exhaust appliances, where heat/ 
grease are typically encountered in the airstream. 


NFPA 96 


a. Duct Length (Ft.) = 

Duct Length (Ft) = 17 

0.002 - 0.004 = Duct Resistance 
Factor (DRF), assuming air velocity is 


7D508 
Make up Air 


x 


Replacing 
Exhausted Air 


222 


Or discharge to be 36 in. above intake 


Ventilator || 5——1—791— — ——1 AirFlow 
N 


Outside Supply Air. (Example in italics, based on application drawing) 


= Discharge must be a minimum 
of 40" from roof deck 

= Ductwork must be a minimum 
of 18" above roof deck 

= Curb must be vented and have 
a grease trap and hinge kit 

= No damper can be used 
in a kitchen application 


between 1000 and 1800 FPM 


Duct Length x DRF = External 
Resistance (SP) 


17 x 0.003 = 0.051 (SP) 


b. Number of Elbows — 
Number of Elbows = 2 
0.080 = Resistance Factor Per Fitting, 


(unless part of the hood) Elbow, etc. 
STEPS TO DETERMINE REQUIRED EXHAUST Number of Elbows x 0.08 = Additional 
VENTILATOR PERFORMANCE Duct Resistance (SP) 


2x 0.08 = 0.16 (SP) 


3. Internal Resistance (SP) (Use chart 
above) + External Resistance (SP) = 
Total Resistance (SP) 

0.625 (SP) + 0.21 (SP) = 0.836 (SP) 


Exhaust Ventilation Performance = 


1. Required CFM for Kitchen Hood = 


Length of hood (Ft.) x Exhaust rate (CFM/Linear Ft.) (Use 
chart above). 
12 x 300 = 3,600 CFM 


3600 CFM @ 0.836 (SP) 
Air Changes Recommended for Various Areas 
To determine Air Volume (cfm), calculate Ventilated Minutes Ventilated Minas Ventilated NUUS Ventilated Мах 
: Area Per Change Area Per Change Area Per Change Area Per Change 

volume of area (LxWxH) to be ventilated Assembly Halls — 3-10 Factories 4-10 Offices 5-12 Shops 5-10 
in cubic feet and divide by minutes per Bakeries 1-3 Foundries 2-8 Packing Houses 3-5 Stores 
change (see table). Result will be cubic Boiler Rooms 1-3 Garages 5-10 Plating Rooms 1-5 Theaters 

{ : Cafeterias 3-5 Kitchens 1-5 Printing Shops 5-10 Toilets 
feet per minute, corresponding to fan Churches 2-4 Laundries 1-3 Restaurants 3-10 Transformer Rooms 
ratings. One or more fans may be used to Clubs 5-7 Libraries 2-4 Restrooms 5-10 Warehouses 
obtain desired cubic feet per minute. Dormitories 5-8 Locker Rooms 4-15 Sales Rooms 2-10 

Engine Rooms 2-5 Mills 5-8 Schools 5-10 
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Connecting with Grainger 


Website: To register, sign in at Grainger.com®. 

Phone: 1-800-GRAINGER (472-4643). 

Mobile App: Download at the App Store or Google Play. 
Branch: See Grainger.com for your nearest branch. 


After-Hours Emergency Service Call: 

1-800-CALL-WWG (1-800-225-5994). 

If you are a Grainger account holder* and need a product immediately, 
even after business hours, call us and we'll open your local branch 
(available in most markets and a $50 fee may apply). 


*We can establish a new account for business customers at the time of the emergency 
call if you do not have an account with us. 


Terms of Sale 


SUMMARY TERMS & CONDITIONS 


Terms: The term "Customer" includes business customers ("Business 
Customers") as well as individuals, and the term Business Customers includes, 
but is not limited to, governmental, institutional, and educational customers. 
By placing an order, Customers accept and agree to Grainger's Terms of Sale, 
the full text of which can be found at Grainger.com and are incorporated herein 
by reference. The Terms of Sale contain a provision that any disputes will be 
resolved on an individual basis through arbitration. Grainger reserves the right 
to: (i) revise the Terms of Sale as found on Grainger.com at any time; 

(ii) accept or reject any order; (iii) limit the quantity of items purchased per 
order; and (iv) limit the number of orders that can be placed per day. Grainger 
does not guarantee the availability of specific quantities of any product listed 
in this Catalog at time of order placement. 

Prices: "Web Prices" displayed on Grainger.com: (i) are offered to Customers 
that do not have other pricing arrangements with Grainger; (ii) are subject 

to the Terms of Sale on Grainger.com; (iii) are available for orders placed on 
Grainger.com, by phone, or at Grainger branch locations; (iv) do not include 
freight, handling fees, taxes, and/or duties; and (v) are subject to change or 
correction at any time and without notice. Business Customers that have 

other pricing arrangements with Grainger can view their prices and the 
applicable prices to which discounts, if any, are applied, when logged into their 
Grainger.com account. Export orders may be subject to other special pricing. 
Sales Tax: Customers are responsible for payment of all applicable taxes, 

or providing a valid sales tax exemption certificate. 

Shipping Charges: All Products are shipped F.0.B. shipping point with all 
costs imposed by the carrier related to the shipment paid by Grainger and 
charged to Customer on Customer's invoice. Receipts for freight charges 

will not be furnished. C.O.D. shipments are not permitted. Fuel surcharges 

and other surcharges may be applied. Title and risk of loss pass to Customer 
upon tender of the shipment to carrier. 

Payment Terms: Grainger accepts cash, checks, money orders, Visa, 
MasterCard, Discover, and American Express. For business customers with 
established Grainger credit, payment terms are net 30 days from the date 

of shipment or pick-up. If payment is not received within the 30-day period, 
Grainger may defer or cancel all or part of any shipment or order. Anticipation 
and cash discounts are not allowed. 

Product Returns: For Grainger's current product return policy and 
instructions, go to grainger.com/returns. Grainger does not take title to 
returned products until the item is received by Grainger at the applicable return 
location. Proof of purchase is required in all cases. Product returns may be 
denied or made subject to restocking fees and other charges by Grainger. 
Product Substitution: Products and/or country of origin may be substituted 
and may not be identical to descriptions and/or images in this Catalog or 

on Grainger.com. 

Other Products and Services: Orders for export and products and services 
not listed in this Catalog are subject to separate terms and conditions; 

see Grainger.com. 


CATALOG PRODUCT INFORMATION 


Information about the products in the Grainger catalog is provided by the 
manufacturer and/or supplier. Every attempt is made to publish complete and 
accurate data but, because changes happen continuously, the timeliness and 
accuracy of information cannot be guaranteed. Grainger reserves the right to 
revise publishing errors in its catalogs or websites. 


SATISFACTION GUARANTEE TO ALL CUSTOMERS 


Customer should contact Grainger if not satisfied with a product for any 
reason. Grainger will promptly provide an exchange or refund if the product is 
returned within 30 days of invoice with proof of purchase from Grainger. 


GRAINGER LIMITED WARRANTY 


ALL PRODUCTS SOLD TO CUSTOMERS ARE WARRANTED BY GRAINGER 
ONLY FOR USE IN: (i) RESALE; OR (ii) BUSINESS OR GOVERNMENT. 
GRAINGER WARRANTS PRODUCTS AGAINST DEFECTS IN WORKMANSHIP 
OR MATERIALS UNDER NORMAL USE FOR ONE (1) YEAR AFTER DATE OF 
INVOICE FROM GRAINGER, UNLESS OTHERWISE STATED. AT GRAINGER'S 
OPTION, THE EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY PRODUCT IT DETERMINES 
TO BE DEFECTIVE IN WORKMANSHIP OR MATERIALS WILL BE REPAIR, 
REPLACEMENT OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE. 


WARRANTY DISCLAIMER & LIMITATIONS OF LIABILITY 


a. WARRANTY DISCLAIMER. EXCEPT AS SET FORTH HEREIN AND WHERE 
PERMITTED, NO WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT OR DESCRIPTION, 
EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE OR AUTHORIZED BY GRAINGER. 
GRAINGER DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR 
NONINFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. GRAINGER 
ALSO DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CLAIMS ARISING OUT OF PRODUCT 
MISUSE, IMPROPER PRODUCT SELECTION, IMPROPER INSTALLATION, 
PRODUCT MODIFICATION, MISREPAIR OR MISAPPLICATION. 


b. LIMITATIONS OF LIABILITY. ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES IS EXPRESSLY 
DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMISSIBLE. FOR BUSINESS CUSTOMERS, 
GRAINGER'S LIABILITY IN ALL EVENTS IS LIMITED TO THE PURCHASE 
PRICE PAID FOR THE PRODUCT THAT GIVES RISE TO ANY LIABILITY. 
CERTAIN STATE LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED 
WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. 
IF THESE LAWS APPLY, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS, 
EXCLUSIONS, OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY AND OTHER RIGHTS 

MAY BE AVAILABLE. 


COMPLIANCE AND PRODUCT INFORMATION 


Product information and Safety Data Sheets ("SDS") are supplied by the 
manufacturers. GRAINGER MAKES NO WARRANTIES AND EXPRESSLY 
DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ACCURACY OF THE PRODUCT INFORMATION 
OR ANY SDS. 

To Request an SDS: Log on to Grainger.com and click on the 

"View the Safety Data Sheet" (SDS) for this item, email 
product.compliance@Grainger.com, or write to: 

Grainger, Dept. B1L57, 100 Grainger Parkway, Lake Forest, IL 60045, U.S.A. 
Refrigerant Customers: In accordance with the Federal Clean Air Act, sale 

of Class 1 (CFC) and Class 2 (HCFC) refrigerant will be restricted to resale 
purchases and/or to certified professional service technicians. To purchase 
regulated refrigerant products, all customers must present a certification card 
or sign a statement of resale to complete the purchase. 

Product Compliance and Suitability: Grainger does not guarantee compliance 
or suitability of the products it sells with any laws, codes or regulations, nor 
does Grainger accept responsibility for construction, installation, and/or use of 
a product. Customer is solely responsible for reliance on or use of any product 
information, and for use or application of any product. 

Availability: Certain products may not be available for sale in all areas. 

Energy and Water Efficiency Information: For identification of products and related 
information, go to Grainger.com. 

Purchasers of Products Used with or for Potable Water: The Federal 

Safe Drinking Water Act and regulations in CA, LA, MD, and VT prohibit 
plumbing products (including, but not limited to pipes, pipe fittings, solder, 
flux, plumbing fitting, etc.) used to convey water for human consumption 

that are not "lead free," as defined by the regulations. To determine your state's 
standards applicable to the products you purchase for use in or for potable 
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water applications, direct your inquiries to the appropriate regulatory agency 
in your state. To determine the federal standards applicable to the products 
you purchase for use in or for potable water applications, visit http://water. 
epa.gov/drink/info/lead/index.cfm. For identification of products impacted 
by these regulations, go to Grainger.com. 


California Proposition 65: California Proposition 65 is a regulatory notice 
requirement that entitles California consumers to special warnings for any one of 
the over 800-listed chemicals that California regulators have deemed to expose 
consumers to cancer or reproductive harm if consumers are exposed to those 
chemicals above certain threshold levels. The required warnings are as follows: 


WARNING: Certain products in this catalog can expose you 
to chemicals which are known to the State of California to 
cause birth defects or other reproductive harm. For more 
information go to www.p65warnings.ca.gov. 


WARNING: Certain products in this catalog can expose 
you to chemicals which are known to the State of 
California to cause cancer. For more information go to 
www.p65warnings.ca.gov. 


If you have questions about whether any product that you are interested 
in ordering falls under California Proposition 65’s warning requirements, 
please visit our website at Grainger.com with reference to that product. 
Similarly, if you have any questions about Proposition 65 itself, please 
visit www.p65warnings.ca.gov or the California regulatory agency 
website at www.oehha.ca.gov. 


Manufacturer Advertisement 


AlphsTec 
4000 


RELIABLE WHEN YOU NEED IT MOST. 
Trusted to protect you. 


Together, we make the workplace a safer, more productive place. 


Safety. Tailor-made for your workplace. 


Partner with AnsellGUARDIAN* to receive a unique, personalized safety assessment performed 
by our experts as we work alongside you to develop and implement a tailor-made safety 
solution for your company. Utilizing a data-driven methodology, our 600+ safety experts have 
performed over 17,000 safety assessments since 2010 that have helped companies reduce PPE 
portfolio complexity, optimize cost, and reduce workplace injuries. 


is АЗАР ETY. This is how we keep our customers and their employees safe. This is AnsellGUARDIAN". 
tailLor-made 


Ansell, * and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. © 2022 Ansell Limited. All Rights Reserved. 


p к... 
u-— THE INDUSTRIAL SOLUTIONS 
— 


YOU NEED TO GET THE JOB DONE 


COMMERCIAL | GOVERNMENT | HEALTHCARE | MANUFACTURING 


DEWALT IRWIN. Жж ESSE 


CONTACT THE STANLEY BLACK & DECKER DEDICATED TEAM TODAY TO SET UP SAFETY TRAININGS, SITE ASSESSMENTS, RISK ASSESSMENTS & STANDARDIZATION PROGRAMS TO BENEFIT YOUR COMPANY! 


For more information, call 1-800-GRAINGER, visit grainger.com or stop by your local branch. 


Manufacturer Advertisement 


enMotion. | compact. 


Everyday Essentials 


Partner with a trusted provider of Tissue, Towel, and Soap 


Everyday solutions that 
Automated, empower productivity. 


Touchless 


Hygiene (FR HIGH-CAPACITY 


Helps reduce change-outs and ensure product availability 
even with frequent use 


Ж BUILT FOR EFFICIENCY 


Streamlines custodial operations with clear maintenance 
indicators, easily adjustable settings, simple refills, and 
replaceable parts 


Y те; 97% CUSTOMER SATISFACTION* 


enMotion* and Compact* dispensers consistently 
get high marks for performance* 


enMotion"* dispensers are only available via a lease agreement with authorized distributors *Average since 2007 


For more information, call -800-GRAINGER, visit 
GRAINGER.COM or stop by your local branch. 


©2022 GP PRO. All rights reserved. Unless otherwise noted, all trademarks are owned by H fi 
or licensed to Georgia-Pacific Consumer Products. 22_778102_01 R3 Georgia-Pacific 


Manufacturer Advertisement 


Safe. Rugged. Reliable. 


At Fluke, we're working everyday so you can do your essential work with confidence. We 
are driven to keep you safe, help you succeed, and equip you for maximum impact in your 


industry. Our modern, technology-enablec world works because people like you maintain, 
measure, test and improve upon it. 


Fluke 1900 Sonic Industrial Imager 
54XZ83 


| UNES 
FLUKE : 


For more information, call 1-800-GRAINGER, visit grainger.com or stop by your local branch. 


©2021 Fluke Ccrporation. 8/2022 220560-en 


Manufacturer Advertisement 


Fall Protection 


Support at every level. 


Gear up with confidence, quality, and performance. 


Wherever your work takes you, staying comfortably fitted in your safety harness is critical. Precision-tuned for performance and productivity, 
our new line of SM" DBI-SALA® ExoFit™ X-Series Harnesses change the way you work and redefine what you should expect from a safety harness. 


Weight 
distribution 
with select 
X100 models.* 


Weight 
distribution 
with select 
X300 models.* 


Auto-Locking 
Quick-Connect W 
Buckles’ 4 


Dual-Locking 
Quick-Connect 
Buckle” 


n ( 
` è 
x Қ [ 
Personal — | | Stand-Up Dorsal 
SRL Adapter | | D-Ring with Personal 
SRL Adapter 


For more information, call 1-800-GRAINGER, visit grainger.com or stop by your local branch. 


Aluminum Stand-Up 
Dorsal D-Ring 
With Personal 
SRL Adapter" 


3M, DBI-SALA, and Exofit are trademarks of 3M Company. © 3M 2022. All rights reserved. *3M Patented Technology 


Manufacturer Advertisement 
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шегіне JOB SITE SOLUTIONS 
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ЕЗІ ЛЕНІ... 


MX | EQUIPMENT REDEFINED 


"Mobr 2 Nom, ///» CON 5 аж, АЛЕМИ А22 
WITHSTANDS LUMENS or P ORTABLE Mower aout Charger 


LIGHT 
STORM LIGHTING > INSIDE / OUTSIDE GN ! Екі ос (sileo) 


OVER 6K PRODUCTS NOW LIVE ON GRAINGER. СОМ 
HAND TOOLS ACCESSORIES SAFETY & == MODULAR STORAGE 


For more information, call 1-800-GRAINGER, visit grainger.com or stop by your local branch. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing Product Index Abrasive - Adapters 


[EE EN Pollshingis see е SEIN 2389) АО еме 2.22.2222 2547-2548 бав/УепіРіре....................... 3096 
Raised Hub 2382, 2384-2388 Rotary 2474, 3041 Gauge 566, 574, 2468-2469, 2471 


Straight-Shaft Grinder............. ҮР АКЕ, -Salty ЭМИП 208: “Сел... 935-936 
ABRASIVE 2.1. 860, 2383-2385, 2388, 2396, 2398 — Spring-Return ................. 3043-3045 — Grinding Wheel ...................... 2374 
Surface Conditioning Valve .....2547-2548,3037,3041,3043-3045 Нага Hat & Неітеї................... 1639 

ря 2380-2382, 2389, 2391 МАМ..................... 3044-3045, 3100 НОМІ (High Definition Multimedia шшш]. 

[TON room Re OE 723813652383 Me iS e анда VEM dei arcu CM oc sU MC кыс акты 
Млет E ES 860, 2394-2398 — ADA-COMPLIANT Hole Saw Angle Grinder. . . ............. Wa 
ПАТЕТ a ERRORES 14801 Нове.......... 1013, 1565, 1572, 1575, 1947, 
ABRASIVES, Dispensers.......... -1499, 1501, à 2485-2488, 2536, 2690, 2743, 
Banan клал 2404,2516 — Door Handles... .......... -1995, 2765-2767, 2854, 3006, 3099 
НОйег$.................. 905, 2366-2367 Door Operators 2805, 2815 
Mandrels . . .... 2367,2371,2374,2381,2389 две рідеТіІб...................... 2209 оог Thresholds HVAC Quick Fit Duct. . 3098-3099 
Рїидў$............... ....2391 Drench Showers ............... 18241826 Нуга тои ине он 1947 
Rubbing Bricks . 890, 2393 Drinking Fountains ........ 2718-2720,2727 Hydraulic Втедіһег................... 2495 
Sharpening Stones 811, 2393 ОСА е 1417, 2463, 2588-2589 — Exit Devices. ........ 1972, 1994-1996,2003 ^ Hydraulic Hose. . 2... 2485-2488, 2854 
бһебіб................... 905, 2366, 2368 50000000. 1848, 1851-1852 — Eyewash Stations .............. 1822-1823 Impact Socket........... 704, 709-710, 766 
5ропев...................... 2367, 2369 1523, 1527, 1845-1856, 1864 Ғашсві................. 2733-2743,2760 ІА Camera to Smart Phone ......... 605,614 
Test Кйв........................... 2381 Ғшвһотеіегв............. 2751-2753,2760 ІА Thermometer Connector............. 537 
Wheel Adapters ...... 2374, 2376, 2380-2381 Garbage Cans or ae 1552-1555 ІІЮШі5Шск......................... 1925 
eee eee ees 2385, 2389, 2399-2400 EMI ,.............................. 3758 Grab Bars e И 2759-2761 Lighting Fixture Socket................ 272 
Wire Brushes........... 860-861, 921, 1545, Hand Dryers ШЕН” 1974 
Е 2394-2398, 2400, 2426,2621 дс TO DC CONVERTERS. .....211-212,560 Hospitality Kits 2036 Ішігісайоп...................... 935-936 
L.OCKSelS 2... - К - MIG ОШ... 2413 
ABRASIVE BLASTERS ......... 2403-2404 ACCELERATORS, Picnic Tables Modular FRL Pipe .............. 2595, 2602 
Adhesive ...... 1634. 2221. 2223, 2225, 2227 ИШЕН 22222222222 2744-2746 Modular Phone Line Tester ......... 356-357 
ABRASIVE BLASTING Sinks Re UMANE. 2725-2728, 2730, МойюгНві0і..................... 3045 

Baskets & Тгауѕ..................... 2402 S, АССЕСС ЕИ РЕ 2737-2738, 2743, 2760 ^ Nickel-Plated Brass Push-to-Connect 

Guns & Nozzles Control Push Вийоп................. 1978 Теерһопев......................... 2558, 2852 
Нов68................... Conto 1971-1979, 2033, 2035 Toilet Ѕеаіѕ ........................2758 Nipple-Threading Списк............... 870 
Мейа................... Doors О ee 2002-3101. МОБ: 2155:2750/2160 Nozzle n e 2536, 2997 
Protective Gear en Valves ............. 3006,3010,3015,3094 Шіпаів....................... 2759-2760 — Nylon Еесігісгі..................... 327 
5\гаїпег5................ E Магла Раб Ет 1928/2036: Об. 725 


Wheel Войег$....................... ACCIDENT REPORTS................. 964 Overload Relay ОІМ ................... 171 


ADAPTER PO Mirelass ccce ere mk 536 
ABRASIVE DISC ACCUMULATORS, Heads, Filter. . . ........... 2671,2706-2707 РРА Compression Tubing.............. 2856 
Backup Райв.............. 737, 2374, 2376 pump, isses 2494 Kits, Speed Reducer ................... Ol EID Бссавввгаввовбававввввввв 333 
PadiEaceplates eer cC TM 2376 Plates e a oie 301, 304, 323,332 Pipe-Threading Огіме.................. 871 
Pad Holders 2209, 2211 PitlaSS: ааа us 2656 
Retainer Nuts ADAPTERS, Plastic Compression Tubing............ 2856 
ACETAMINOPHEN ........ 1808-1809, 1812 2-Мау Вайіо ............. 2028, 2030, 2092 Plastic Нове........................ 2765 
ABRASIVE Из 12-Volt Accessory Socket.......... 353,954 — Plastic Pipe . .2765, 2806, 2809-2813, 
Angle Grinder . . . .2371-2373, 2377-2379, 2382 ACETONE BOTTLES.................. ВБА ABS Pinan СН ІТ 2817-2818 2815, 2817- EXE, 2820-2821 
Реби 2370-2379, 2382 Air Tool Thread Insert 
Нбег................... 2371-2376,2382 ACETYLENE АО ИА 
аш ТТВ 2431-2434, 2436-2437 Aluminum Сат & Groove 
Нар.................... 2377-2379, 2395 Torches & Torch Tips e 2432-2437 Мпетотейег........................ 620 Polybutylene Push-to-Connect .... 2554-2555 
Grinding. . . 917, 2370-2373, 2377-2379, 2382 АШОК. eee 711, 714, 2380, 2385, 2399 Polypropylene Cam & Groove .......... 2765 
High-Strength 5: ЕУ. 2370 жш Audio Саре a ТТТ! 351 Polypropylene Pipe ............. 2765, 2819 
Hook &Loop ... . . 905, 2370, 2373, 2382 Вгиѕћеѕ 222222222222... 890, 1545 1547 Banana & ВМС....................... 561  Polyvinylidene Ріре.................. 2820 
Locking eet 2371-2373,2382  Neutralizers ” 2702. : 
PSA (Pressure-Sensitive Adhesive). . .905, 2370 Sprayers 351. «PVC Barbed:-- 222222 0 2815 
Surface Conditioning.............. 905, 1583, Test Kits ү i 
ООНА AE 2370-2379, 2382 ӨТ на: 21001. 
VacuumiHole aee ME 2370 доп, 710, 770-771, 773 
Batten азарте 2604: н 2855, 2859, 3015 Refrigeration Wrench................. 3010 
ABRASIVE PADS, y Bronze Press Tubing ................. 2802 Relay Mounting.............. 162, 170, 216 
Hand ...... rrr 905, 1548, 2367,2360 доме Broom & Mop Handle............ 1534, 3095 Respirator .. . ....1672-1673, 1675, 
Surface Conditioning.............. 905, 1548, ТууайТош$........................ 885 Buffer & Polisher Рай ................. Cl) Ё алсу ‚... 1681, 1683, 1686 
е 1586, 2367,2369 Taye ......................2267 Carbon Steel Pipe ..............2775,2804 — Respirator Filter. «++. 1671-1672, 1674 
Caster RodiHangere- cc rper 2147 
ABRASIVE ROLLS, ACOUSTICAL Charger Rotary Наттег.................. 711,714 
Ч аза вананаввавзьнаназава 2381 Absorption Products... 1921, 2236, 2763, 2834 Chuck ОШЕН БрозооаоводвавевзввонЕ 89 
Clean & Finish Ceiling Fixture Hangers............ 309-310 Circuit Board . . . Saddle Мепі........................ 
Cut & Polish СЕЕ epe HN ды ее 1834 Circuit Breaker Finder 
Disc Clamp-On Current Probe 
Plumber's aX A A 
RUE 907, 1595, 1598-1599, Conduit . . 
ШЕ 1602-1604, 1608-1609 Соррег Pipe & Tubing 


Spline Drive. . 


Utility 907, 1595, 1598-1599 — ......... 
aa Stainless Steel Cam & Groove. . ... 2766-2767 


Vacuum Hole Disc CPVC Pipe ... 


ACRYLIC Desk Dolly Stainless Steel Compression Tubing . . . . . 2857 

ABRASIVE WHEELS, Sheet. . Е LEEREN 477-2209 Шерауғопсо 222220252222 351 Stainless Steel Instrumentation Pipe ..... 2786 
Angle бгіпйег.................... o 736, ; Disposer. PR M Л, CN ку Stainless Steel Instrumentation Tubing. . . .2857 
ACTIVATORS, Drain Trap Stainless Steel Pipe............. 2786, 2819 

Adhesive ...... 1634, 2221, 2223, 2225, 2227 Drain/Waste/Vent ; , Stainless Steel Tubing . ..... 2788, 2803, 2857 

балала ЖИА А E -2812, 2817- Steel Compression Ріре............... 2620 

Floor Coating: Лл EE 460) Dll Bil. cessere -711, 714, Steel Instrumentation Ріре ............ 2775 

о ОЕ ЕНЕ 4601-1002 ПШ facnomeler E E 565 

Drive ae eee eeann WON 222277 2819 

ACTUATORS, DM ЗЕКЕ ET O E E hacen 2265 

Damper ........ 3041, 3043-3045, 3100-3101 na сыс ансы Taper ME eene e 

ij uum е тетешші s 290, 537, 548 
Diamond Нуйгашіс eee 247A. Engine Stand e e EIE Tire Vale рчс к р 949 
Finishing Hydronic Radiator ................... 3037 Extension Согй................... WT peii eR MEE 788 
к: Бы н ОШ intedock Switcher a a aa fiber Optio ee e - Trailer Hitch Receiver Вох.......... 960, 964 
Ғар..................... , 2380- iever E СЕ АЕ QUEUE A 2547-2548 НарМһеві.................... - Trailer Witing ү зл ы ту 964 
Grinding Linear Motion.................... ia anaoat a ЕА Е ЕЕЕТР ИааЕ Палата ene ue 2821 
шз ше аа i ШОН О О о Tripod. .... ОЛЇ. 
Mounted Point Bess VE qe LN TEES аР Frequency Drive Voltage ШЕВ ызыл 353 
Pedestal...........+..+. +2388, 2391, 2395 7 c't GardeniHose ac. soot wey EU Vacuum Cleaner Hose. . . 1565, 1568, 1572, 1575 
Gas Detector Ромег.................. Ventilator Base mae 2956 


1-800-GRAINGER (472-4643) Find even MORE on Grainger.com? i-1 


Adapters - Air Dryer Accessories Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


VGA Tub & Shower МаП................... Pressure Switches... esee eser: 280,282, AIR CONDITIONER 
Video Cable 85 ҮШҮН s cer ааа -Биеавдаввтаввраваяавван 2600, 3046, 3104 Аш Напд1егѕ........................ 3091 
Welding E Wallpapers: 2-а Proving Switches. . ............. 3046, 3104  Blowers..... 
Wheel ie Weatherstripping........... Purifier Installation КИ................ 3060 Capacitors А 
Wire Brush Purifiers ЕЕ 719, 2362, 2408, Charging Hoses ................. 919, 3006 
Wireless Radio ADJUSTABLE WRENCHES т _...................... 3059-3061, 3093 Charging Valves................ 3006, 3015 
M. 786, 788-791, 837, 846, 852-853, Quality Meters............... 581,616-619 Chemical Additives .... 919, 2823, 3012-3013 
ADDITIVES —— ДесСе(3:-..-. 859, 861, 965, 2275, 2503 Quick Connect Washers............... 2531. Colli Cleaners co 3-9 3-5 acces 3011-3013 
Air Conditioner Chemical Весеме ое 2570-2571 (0трГе590І8..-.....-..-.....2..... 3014 
АССА АЯ 919, 2823, 3012-3013 AEDS (AUTOMATED EXTERNAL Registers ,.........................3102 Condenser Anti Short-Cycle КИв........3091 
Diesel Fuel 893-895 DEFIBRILLATORS) & ACCESSORIES Return Grilles... scis e 91023 Condensers а 3091 
Engine Oil 15893) ОЧСО ean See. ОИ 534, 1816, 1887  Sampler/Evacuator Blowers .......... 365382 Conduit Кб у.с сл ол. 3094 
Fluorescent , 3009, 3012 се. 719, 3061 Controls... 416, 2993, 2995, 3020, 3026, 3036 
Gasoline Fuel ..893-895 AERATORS, Sensing Switches .............. 3046, 3104 Copper Tubing................. 2847, 3094 
Humidifier Chemical . : Истим ИЕ 89 Sensor Probes e aee 3042, 3046 Couplings, Automotive 
ГЕ Ропа & Water багдеп............ 2639-2640 Ѕерагаїогѕ.......... 2656, 2662, 2908, 3037 Сомегѕ.................. 
Tub & Faucet ............. 2743, 2747-2750 райе Айасһтепіѕ.................. 2518 Disconnect Switches . . . . . ............. 176 
ADHESIVE рабе Е 251899 Disinfectants e лл 
Accelerators. ... 1634, 2221, 2223, 2225, 2227 AEROSOL CAN СЕ а овооаробааоноовоооор 200^ Drain KS e a A 
Activators. . . . .. 1634, 2221, 2223, 2225, 2227 Recycling Equipment. . . . ........ 1606,1840 Switches ............. 255,280,3046,3104 Drain Pan Treatments 
AnChOIs 222220 2172,2218 — Storage Cabinets. ......... 1270,1276,1840 Tanks & Accessories . ... ... 2550, 2570-2571 DYOS: 222222222... 
АррСаю!$.............. 67016797684 6867 triggers: с... СПИЕ 2573-2575, 2603, 2894 Duct Налйев....................... 
....889, 2161, 2172, 2219, 2233-2236, 2238 Temperature Probes .......... 583-584, 617 — Ductless Split Systems .......... 2994-2995 
Сараеве 2172 — AFTERCOOLERS, Tubing ......... 965, 2586, 2613-2615, 2618 Evaporator бойв..................... 3091 
WE Cooled Е a Ааа 2586 еп... 2463-2464, 2551, 2722, 2902, ^ Expansion Маһев.................... 3019 
вазапоадавваоовна 2908, 3037, 3088, 3102 Filter & Огуегѕ..................919, 3015 
AGITATORS, Volume & Flow Meters............. 620-621 - "EIS MES с кл с ек 293 
laboratory ес. у: алт ВАТ САВ Volume Controis КЕСЕК: 2656 Filters (See Air Filters) 
DOIS SEDE OLET ..1389,1881 Мдегігі.................. 887,1138,1605 Міпсһев........................... 1083 Flush... 
First Aid Tape. . . .. 0818111812 Pant... о й Gauges. 
улар e Е comer р 1021 can ШЕН AIR BRAKE Grilles & Guards 
(HIIS шадааназахыасаааалд 670, 679, 684,688, AGRICULTURAL ІҢ Зьовеввбвзововававзбаевоввдвавс 965 Hard Start Kits 
eee ТЕЧ 2172, 2219, 2233, 2238 Сујіпйегѕ..................... 2478-2479 біайһапбв..........................9%% — Hose Kits 
WAIN Seogimebecopmbadoncpooe Т2 Рав срне 2036-2937. HOSEIETÉITIOS е 917,965 Leak Detection Оуеѕ.................. 919 
Nozzles 889,1633,2172,2219 ра... 2917, 2919, 2921, 2928 Hose бизрепбег5..................... 965 Line Dryers 
Plungers ЕЕ ЕС E e citer 2296 о Gauges REN ен ГІ ШЕШЕ Бозепасввовнврровосфовевшаве 964  LineSets .... 
Primers ... „1634, 2221, 2223. _Моңу$................... 28-29, 34-35, 47 ШІН) c eee ИЕ 917,965  Motors.......... А 
TELE ...2225,2227,2963 Poultry Netting. .................--- Tubing биррогі......................%5 — Mounting Hardware. . .. . . . . 2990, 2992, 3094 
Removers. . . . [9031506 15191618 coss; PORRO МОН 3094 
ИЕ 2216222], 2936 На AIR COCK VALVES, Oil Injectors 
Sealants........ 906, 1631-1634, 2172, 2222, 60|Ргоһев......................... Brass Pipe с зчке КК с 2914 Рапеіѕ.. 
БЗР 2224, 2226-2233, 2236, 2822-2824, Plenums 
mE 2834,2836,2842,3012 дір AIR COMPRESSOR Power Cords 
Acetylene Outfits.......... 2433, 2436-2437 Айегс00івг8........................ 2586 Refrigerants 
ADHESIVES, Amplifiers ................... ir Filters... .... 2567-2568, 2575-2576, 2584 Relays 
Aerosol. . . . .906, 2216, 2223, 2226-2227, 2236 Вајапсегѕ....................... Air/Oil Separators ................... Remote Controls 
Carpenter's ........ Д НЕН” rit ABENE AE E тока 2567 Replacement Parts .................. 2998 
багй@! здын шеш» E 89,2216,2228 — Cannons....... 2518, 2582, 2917, 2919, 2921 Біомб/5...................... 2584-2585 Service Machines .................... 919 
Cartridge ...... , 1633, 2172, 2217-2218, Chain Hoists & Accessories. ........... 1055  CheckValves............. 2550, 2573-2575 Sight Glasses e 3013 
еган , 2229- ІНІН toss Controls...165,220,279-280,282,2574-2575 бшфаввв..........................2993 
Circuit Board , ....47, 49, 57, 61-64, 2916-2917, 2920, 2923 — Filter Elements. ........... 2567, 2575-2570, —SUpDOrls eese 2990, 3094 
Concrete ....... | f -1634, ОГЕШ ОЕ е 2915-2925 III LU 29805259 ТЕ 9 ЕЕ DIE 176, 3016 
‚.2217, 2226, 2229-2230, 2232-2233, 2822 Сеапег$&Ассев$оПез............ 360,719, Filter Silencers................. 2575-2576 Thermostats.............. 2993, 2995, 3020, 
Construction . .1513, 2362, 2408, 3049, 3059-3061, 3093 Filters.......... 2567-0568:2518:057Ы6 244-2020 3023-3024, 3026 
ІЗ болуеуо...............2........ 2583 Н0868................... 2586, 2604-2606 — Time Delay Неізув..............2031,3035 
Contact ... Cooling Misters ........... 2915-2017,2021 Lubricants........... 919, 1504, 2455-2457, TIMES i eese mr nnm 416 
Cove Base Curtains & Accessories ..... 2517, 2969-2971 — nnn 2567-2568, 2581, 2585: 3007 005... 785, 918-919 
Drywall sees 7 5 : LOT Патреге RS n 3100-3102 Maintenance Ків.................... ЖЫР НЫН 2997 
A ое зовор ! - Diffusers ................3084,3087,3102 | MotorStarters................... 165,167 Тиріпд......... 919, 2847, 3006, 3017, 3094 
Epoxy. ....... 889,906, 1129, 1633-1634 ТТТ" Е ЕАО сее ийе о 9672 WalliSlae Ves ы S 2092-2093 
ONUS -2218, -2221, ү ТЕТЕ ИА С СВО 1652 ОПЕЕ ЕЕ ТОЗОТ Аре a e сс e 1073094 
Filar ees Filtration Replacement Parts........... a061 DIL MOIIOIS еее. 2564  Window-Mount Frames.......... 1309, 2990 
72211-2218, 2220-2221, 2223, 2225, 2230 (drm els D Pee ас Oils елле 919, 1594, 2455-2457, ШМіепсһвв........................... 785 
Firestop.. E TEN Ко 902, 1512-1513 зз. 2567-2568, 2581, 2585, 3007 
Gasket . . T Fuel Torta... eee ves 2433-2437 Pressure Switches. ...... 279-280,282,2559 AIR CONDITIONERS, 
Gion ne E 143011222012037) рр р ы т оу 2608 Ритрв......... 2562, 2568-2569, 2578-2581 Сейіпд-Моші...................... 2995 
НОРМЕ 1395- 1397, 2238 — Gaps & Accessories. . ... ........ 2905-2906 Relief Valves ............. 2573-2574, 2894 Electrical Enclosure............... 293-294 
Instant . . . .1361, 2216-2218, 2225, 2228, 2237 (еагтоїогѕ........................ oie Hepalr)Kits cocer rece ET 2580 — Hazardous Госайоп.................. 2991 
Insulation. . . .. ...... 1391.2216 2229, 2835 Guns АССӨ55ОПЕ5 О... 862, 1565, 2233, байуУамев.................. 2573-2574 Mini Split 
Laminate Bonding.... 2216,2228-2229,2232 — ..................... 2515-2518,2582 Сап-ШрКйв.................. 2567-2568 ^ Packaged Terminal 
Мейі............. 17, 889, 906, 1020, 1361, Handlers & Replacement Parts . . ....... 3091 Ропайе...................... 
nom 2216-2218, 2220-2233, 2237-2238, ^ Hockey Equipment 2 Room..... 
E 2822-2823,2834,2842,3012 ^ Horns & Accessories ..................955 Split System 
Through-the-Wall: : с... 2991-2992 
AIR COMPRESSORS, МАПО 2990-2991 
Panel Battery-POWeredi: n сорыс даш 950 
Patch Climate Control... esses. 2562, 2577 AIR CYLINDER 
Retaining Compound . : i Юјарпгадт 2578 Pneumatic System Accessories 
Reusable Mattress Pumps Diesel-Powered. . .. ............ 256152562 Merce omen 2480, 2537-2541, 2547, 2553 
Sealants e 11631:1634" 2172 2222. НТ Electric: a eee s 2496, 2559-2560, Replacement Parts .................. 2541 
ое , -2233, s Monitors & Accessories eee. 2002-2906, 2577-2580 — Respiratory Carts & Racks.............1685 
ru i ri MN Gasoline-Powered.............. 2560-2562 Welding Cylinder Carts ...............2411 
Spray...... , 2216, 2223, 2225-2226, Motor Repair Kits Оез 2559-2560, 2577-2580 
Structural e ee E 17,906, 2217-2218, — Motors. 9 НИ С зш зыр РІО 2579-2580 AIR CYLINDERS, 
..2220-2221,3012 ^ Movers & Accessories Portable 2.22. 950, 2496, 2559-2561, 2579 Pneumatic System.............. 2537-2541 
duoc pes 906, 2222, 2224, С EE Regenerative Blower.................2584 SCBA (Self-Contained Breathing еар 
282228232842 3012 НЕТ Rotary Screw. ............ 25627 2565:2566 ЕЛИ ек ниета кан 1684 
кылк 906, 2222, 2224 Pillow Machines & Film Stationary .......... 2559-2566, 2577-2580 
889, 2217, 2229, 2232-2233 AIR DRYER ACCESSORIES. . . ... 2587, 2589 
i2 GRAINGER. Can't find it? Go to Grainger.com®. 
ШТ 
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AIR DRYERS, ТТС 1910 «NIBBIBE 2252 200 ЛАБ. 1481 
Compressed. ........ 2565-2866) 2587-2589 И Manifolds 2.2222... 2461 Раметепїі-Вгеакіпо.................. 2513 
Deslctantz 2. 2588-2589. "еб... 398, 1016, 2436, — Pencil Grinder ................. 2507-2508 ALIGNERS, 
Refrigerated.............. 2556; 2587-25880... окан 2523-2526, 2528-2529 Ваїсһеї\гепсһ..................... 2503. Pipe Наде... накан 2427 
Safety Clips =... 2531 Rive BUster:- 2.2... 2513 
AIR DUCT Rivet Gun s 683, 2505-2506, 2512 ALKALINE 
Boosts М E ИЕ Б AIR HOSES. ........ 1626, 1676, 1680-1683, бапйп0...................... 2509-2510 Battery Shells .................. 354, 2024 
Extensions. Са ООО]. с 2436:2461; 2613-2615. Sawing tape 2222 2511. v ioleaners с uoce A 940 
ЕШ е - Scaling: еее 2512 
Reducers -icine ; - AIR LINE ЕО оао воооававаооново осоо 2505 АШ THREAD (SEE THREADED RODS) 
ітар ананы ӨЗА ЕЕ Compact Не. 2591,2593,  Sealant-Dispensing.................. 2233 
D Dg RTL CE E 2598,2600-2601 — Sligat. cir 2356, 2511 ALLERGY MEDICINES. .............. 1808 
Connectors........... 965, 2519-2522, 2586 Stapling................. 1399, 2500-2501 
AIR DUCT, GontrollRelays е 3041, 3043 ALLIGATOR CLIPS....... 549-550, 822, 922 
Flexible: mss 1799, 2921, 2949, 2997, Drain Уаімев................... 2572-2573 AIR VALVES, 
SOPHIA Tar EIEIO 3084, 3086, 3102 Filter Brackets............2590-2591, 2593, Ва! ВоПег.........................2547 ALLOY STEEL, 
Rigid eere cer UE SR 30973090 ТТТ 2596-2599, 2601 Bypass Blank, Flat, Bar, Plate & Sheet 
Filter: Сатре 2591 Flow Control ; 5255372002 ЕЕЕ 2182-2183 
AIR FILTER Filter Drains......... 2571, 2593, 2597-2599 Heavy-Duty Limit Rodeo rur porter tae: 2183 
Change-Out Вад. ................... Filter Elements. ........... 257172515:2505: ШУ ЕВ 
Cleaning Units............ 31953 ҖИ л а җа чи 2589-2594, 2596-2599, 2601-2603 ^ Manual ALLOYS, 
ате и В Filter/Regulator/Lubricators Manual-Return. 5 - Бала 2424, 2434 
CaN ЕСЕ ТЛ OUOD RNC ТС 2595, 2598, 2600-2602 ^ Mechanical ......... 2542, 2546-2548, 3041 
НӘЛЕТ! Filter/Regulators ............... 2594 2597, Мтпаша 2222... 2547,2553 ALTERNATORS & HARNESSES ....... 2055 
Kilos ГКК ае + 16811682 лыт ene сонии 2599, 2601-2602 Pilot.......... 2542, 2544-2545, 2547-2548, 
Рай CDS ее W: Filter Replacement Parts. . . . 2589, 2594, 2596 ...................... 2550-2551, 2553 ALTIMETERS ....................... 620 
Paint Collector Frames A е 2575, 2589-2594, Pneumatic Solenoid............. 3041-3042 
Replacement Carbon....... 52212257 АЕ air etna 2596-2598, 2601-2602 ^ Safety ... .2553, 2573-2574, 2595, 2601, 2894 ALUMINUM FOIL................... 1450 
Support Rods ze eee ыла Куз КЕЗ Fittings. .. .. 280/2519:2522/2530-253172586! Shuttle m en ne eee 2547 
In-Line Filters: <2 —.... ree 2603 5ргіпд-һешп................. 2542-2551 ALUMINUM PUTTY................. 2220 
AIR FILTERS, Jumbo Ее 2596-2598 
Air Cleaner...... | ; ! -3050, Lubricator Replacement Parts. . . . . 2595,2597 AIR VELOCITY ALUMINUM, 
DEC S -3055, 3059-3061, Lubricators..... 2595, 2597, 2599, 2601-2603 башдев........................575,2501 — Angle 2189 
sudsodddanodnsuodddé -2576, Mist Eliminators. ....................2603 Ртоһев.............................б17 Flat Regular & Square Bars ...... 2190-2191 
AltiDtyer:-5- а Mounting Brackets ............. 2590-2591, Gratingi&Tread|- e 2194 
Aluminum ...... ,2408, 2955, 3052, 3057 ...................... 2594-2599, 2601 AIR, 
Antimicroblal : eres | Oil Vapor Removal Filters. ... 2592-2593, 2597 Compressed 
Automotivo дд E e Regulator Brackets . . . .2594, 2596, 2598, 2601 
Carbon Media ......... ‚ 636, { , Regulator Panel Nuts................. 2594 AIRCRAFT 
E Еа р | ý Regulator T-Handle Conversion Kits .....2594 Вапа Radios. 
P ее Regulators........... 573, 1626, 2430, 2553, — Cleaners. 55e aes oan 
CharcoallMediat 225-097 272283055) зз т ста ша: 25942595, 2599-2603 522-0202 -- 
Cleanroom: ОО: 
Сое севан erre әри an AIR PUMPS, AIRFLOW 
Electrostatic: К Automotivo Е 684950 Adapters ТАТЕ i 
Extended Surface Bicycle te ere 0- 684,950) пасаг: 620-6215 (S047 Analogee о о 539, 544 
FaniGuardl ЕРЗАТ ТЕТІН crop юты вант 8506, н еск DAT OE 2685, 2687, 3096 — Clamp-On.... 537, 540-544, 546, 551 
Ебегіазе sect р - Hydraulic eere 0452467, 2472-  Ргореѕ came nee 617, 3042, 3046 Current Leakage ..................... 547 
Food Processing .................... 2592: Respiratoteee e TES 1681-1683 — Smoke Tubes............. 1804,2051,3029 Digital ...... . 225, 536-544, 547, 551, 
шта 32923? 3047-3051, 3053-3056, Switches ........... 2687, 3041, 3046,31,4 ....... ... 556, 558-559, 607 
А сулы E УА 3059-3060, 3093, 3102 AIR TOOL Panel-Mount . ЕА 559 
Heating ...1624, 3047-3051, 3054-3058, 3076 Abrasive 015с5...................... 2378 AIRLESS SPRAYERS & ACCESSORIES True RMS............ 536-537, 541-544, 558 
HEDA ns 636, 2408, 2989, 3056, 3050) бтеаве............................ УНЫ К СОНАР ДЕЛІ 1619, 1625, 1627-1629 
Маке 1624, 2575-2576 Hammer Веїаіпегѕ................... 2514 
Keien Е: 3052 Lubricants ere 2438, 2455-2457 АІВРОТЅ & ACCESSORIES. .......... 141 реїесїогѕ.................. 617, 622, 1800, 
WT Seamer tree t e EE 30523058. Ndlls...- ceret erem 2497-2500 on .. 1803, 1805, 3010 
Mesh a EROR ME 295573052: Neede Sets... serene 2512 ALARM (os e ИЕС 574-575 
Mini:Pleat/ ааа eee 3054-3055 (ШЫ Әвасәбовавврвәвовабоапевовввв 20032 Back Boxes; о 1919, 2052 1809, 1812-1813 
Pads cce serre deme aE ТӨЗЕ, евент өзе rene 2456-2457  Balteribs eee 1996 
ае ньнвав аа аая 1624, 2589, 3058 ^ Replacement Parts ............. 2500525135 СОСКЕ ІН 2 2036 AMMUNITION SAFES............... 1968 
Paint Collector бій .................. 3058 Sander Pads a: eeaeee 2374 COMAC 222. 174, 2053, 3036 
Рат Sprayer e eee 25787258066 бр” ZOOS P OVES Ss ers a 1979,2053 AMPLIFIER PROBES. ................ 356 
Paneli 915, 1624, 1681, 2955, 3047-3048, ЅіПелсегв.......................... 2581 Panels neonne one 2051, 2630, 2632 
Е A A 3050-3052, 3057-3058 Speed Controls .....................2551 Power Supplies................1979, 2051 
Pleated........ 2408, 3047-3050, 3054-3055, Оаріев....................... 2500-2501 Thermometers. . .584-585, 587, 601-602, 1456  Дү............................... 2583 
MR MEE 3059-3060, 3093 — Swivel Fittings.....................-2519 ЫР Address. . 1......2040,2052 
РСК С 3053 Thread Insert Adapters ................ 697 ALARMS, Speaker. . . 1.1919, 2040, 2052 
Polyester . .. ... 3048, 3050-3053, 3058, 3060 ВАСО 955. "TelephonB ео еве S 2036 
Polyurethane Foam AIR TOOLS, Carbon Monoxide.......... 1831-1832, 3029 
Restaurant 22 Adhesive- -Dispensing Е 22335 ПОГ арс: 1993, 1995-1996, 2053 ANALYZERS, 
Rigid Call ene AirzBrushing; sc ces oreet eee: 1625, C EyewashiStation|-«« «49-9: se. 1826 ШИН ШТ ГОЛ E 
RingiPanelltee cese ene teers Angle бгіпйег.................. 2506-2508 Fire ...... 1831, 1920, 2040, 2051-2052, 3029 ^ Carbon Dioxide . 
Self-Gasketing Backfill Татре уунан. 2513 Fluid Level Carbon Monoxide. . 
Spray бй. 25 Belt Sanding ЕУ 2510 High Water... ОН 16, 
Steel Mast а E. Buffing erc eU 2510 Personal Protection............. 1920,2034  HVAC...... 577, 579, 617-618, 620-621, 3012 
Sterile ыы. bona Саши: xk кешешн ERES 22937 PUMP лла a 221, 2625, 2632 Hydrogen 5шіібе..................... 3 
Synthetic ЕЕРЕЕ Chiseling ЕЕ 860, 2512, 2514 5тоКе............. 1183171832:2051:3029 ШТ 547, 551-552 
Una E аана Concrete Vibrator. ....................149 — Sound Level.......... 624, 1919-1920, 2052 Мојѕе..... EPIIT 
rimto зоос CO E E зон 2511 Temperature ................ 585-587,611, Power Еасіог.................... 551-552 
СН... 222 Ше АПЧЕ ас c л 2906-2507 E е К у сс 614, 1456, 1831 Power Quality ............... 537, 551-552 
Washable: ees ШОШ ЕЕРЕЕ ЗЕЕ ЕЕЕ 2513 . 221, 271-272, 1918-1920, 2052, 3029 Telephone Шпе................... 355-357 
Ш e eee 2504 ММаіег............... 8722632, 2679: 3092 "Wat аин 551-552 
AIR HOSE Engraving. «oes nesaet ir enaena 2811. Wireless cick ccarccaveansxees 2034, 2053 
Assemblies m E 1683, 2604-2606 бгеаѕе бип ..................... 934-935 ANCHOR 
clamps e r 25312530 Grinding e ee 2506-2508 ALCOHOL WIPES & BOTTLES BSA ee ern еле 709, 711-712 
боппесі0і8............... 52058 2822 hammer 222222 - ООВ ОООО 359, 1807, 1809, 1812 Bolts. 1242, 2162-2164, 2166-2167 
Coupling Plugs 2519-2522 Impact Wrench. ................ 2502-2503 Cement ee Pa оқа СЕНА 1634 
Couplings...965,2519-2522,2530-2531,2586 Майіп.................. 2496, 2498-2500 ALERTS, Pin Drivers. ... 715, 2147, 2161 
Fittings. .. . . 2519-2522, 2530-2531, 2586, 2615 ^ Needle Ѕсаіег...................... 2512 Intersection & Pedestrian ............. ПОДС Greens Е eae ne ee 2161 
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Setting Tools .... 1010, 2147, 2161, 2166,2172 ANTENNAS, APERTURES, ARC FLASH RATED HARNESSES 
5ПасКе@бел Ере 1067: Кайо 22222222. 2029-2032 Infrared Сайфгаюг.................... ВИ 1781, 1783, 1785 
ӨЙ: 1098, 1776-1777 Remote Ѕреакег.................... 2037 
APPAREL (SEE CLOTHING) ARCH PUNCHES .................... 819 
ANCHORAGE CONNECTORS & ANTI-FOG 
ACCESSORIES...... 1776-1778, 1788, 1793 Lens Sprays & беі5.................. 1666 APPLIANCE ARGON REGULATORS. ......... 2430-2431 
Safety Glasses & Goggles Connectors: c sassen: 2521, 2717, 3096 
ANCHORS ОШ > 777 1650-1664, 1667-1668 ARI 
Adhesive ТЕ S 2172, 2218 Guards... 1690, 1704, 1721, 1733, 1735, 1757 
ВК 2165 ANTI-TIE-DOWN Slings aae EA Ма emet 1808-1809 
Cable .... . 1353, 1778 Elements 
Caulking- esee tremere 2170 Packages Touch-Up Paints. АВМОНДІН6....................... 1336 
Chemical е 2172 Vacuum Motors 
Concreto ОС 1633, 1776-1778, 2147, ANTIBACTERIAL HAND CLEANERS Mite AWM) зше кеше ume. ARMREST LINER BAGS ............. 1950 
cR ud re nM: 2162-2168,2170 ................... 1496-1498, 1500-1501 
Concrete Віоск ................ 2168, 2170 APPLIANCES, ARMS, 
DOCK E 1481 ANTIBIOTIC OINTMENTS Food Service ........ 1441, 1444, 1463-1465 Air Cleaner Extractor 
Drab decur Е 2166: етно 1807, 1809-1810, 1812-1814 Cantilever. 
Drywall. . 2169-2170 APPLICATOR SWABS Document Display . . . . 
Earth ee ET 980,1010 — ANTICONDENSATION HEATERS | | _................ 359,949,1808-1809,1812 — Drain ............ 
Ехрапѕіол.::.2....-. 21637216572168 r - CSS осоо 294, 3065-3066 Пате 
Ба! ТОРЫН а: 1776-1778 APPLICATORS, Monitor 
(Єл Lm ОЕ ел 2166 — ANTIFATIGUE MATS Adhesive ........... 670, 679, 684, 688, 889, Вераг Tying Tool 
Framing PEE A TE IRIS. E A 1048, 1869, 1871-1876 ....... 2161, 2172, 2219, 2233-2236, 2238 Shower 
Guardrail o ы жш ышк 0 1131 Asphalb soe RET 1544 Torque 
Наттег-Пгіме...................... 2168 — ANTIFOGGERS & DEICERS........ 901-902 Caulk.. 670, 679, 684, 688, 885, 2172, 
Hollow-Wall......... sonal) aa aa A IEEE 2219, 2233-2234, 2236 
НООКАС 1778  ANTIFREEZE & COOLANTS, 2435 
Masonry 0005755 109; 11216832147 Automotive: 2222-22... 193, 196, 198, 203-204, 324, 3031 
ВЕЧЕ 2162-2168, 2170, 2172 1616-1620, 1625-1629 DunduDpDadddbBudangubU UO 
Molly ANTIFREEZE TESTERS  РгоесіпҒіт........... 1099, 1533, 1624 — Water Наттег...................... 2913 
Pin Dre а ооа 68 иеа EGEN (6267918; 246253012) ап 1620, 1622 
Ьа ре Таре. . 1357, 1397, 1880 ARTICULATING 
РОО ANTIFREEZE, Мах сл КО A а 905 Borescopes 
Screw Air Brake .... Падбег 0070000052605 1027 
пене о G00 10102 Ее es: APRONS, 
Sign Post Acid-Resistant. ................ 1751-1752 ARTICULATING ARMS, 
Sleeve Aluminized. 2а а ее 1732: “Мопһог 22202-24 1323 
Stone Bib ОША: 1733, 1735, 1751-1752, 1758 
ШО Chemical-Protective ............ 1751-1752,  ASCENDERS. ...................... 1937 
{бе н Кр КЫ Л, | тшм ЕУ у ро VP ЭОЕ  аөзсезенгебвравваравба 1755, 1757-1758 
Tether. ANTIMICROBIAL (М севвевавагавававоввапапоаовнов 1752 ASH CANS & ACCESSORIES ......... 1552 
Threaded Rod 31072147: АТ ЕНЕГЕ ЕЕ 3048, 3050 Стуодепіс................ .1751 
Tie-Down Strap ....... 964, 1103, 1105-1107 Floor бгайп0....................... 2196: Cut-Resistant- aee reene ДОТ. CASHIRAYS — 22. 1552 
LD ООО ш 2165,2168 — HandCleaners............ 1496,1498,1500 — Disposable.................... 1752, 1755 
ЛІ ЛЫ . 964, 1105-1107 — Mats........ 1870-1871, 1873-1876 Flame-Resistant .......... 1733, 1735, 1751 ASPHALT 
ОСК Тоқ Ж964 105-1107. A EE. 1595, 1598 — Heat-Protective ........... 1732-1733,1735 Соаїегѕ & Applicators ................ 1544 
U:ChannellPost- е 1924  Towelettes . . . 1500,1504-1505,1856 — Splash-Resistant. ......... 1751-1752, 1758 Cutters. ....... 673, 713, 715, 717-718, 2514 
Umbrella. corr RR 21610 е ЕЗИНЕ ТАНЕР 2006 2519 0522222 2. 753,856 Lutes & Accessories .................. 999 
Wallboard........... ... 2169-2170 МЕШІПШЕРРЕ rer ииз 1733,1735 Maintenance & Repair Materials 
Wedge ее 2162-2164 ANTIOXIDANTS ..................... ӨЛ MER He REA 1630-1634, 2172, 2230-2231 
AQUASTAT Rakes 
ANEMOMETERS & ACCESSORIES ANTISEIZE Controls Removers 
куне осуз Сы ДА 579, 582, 617, 620-621 ^ Lubricants ........... 899, 2441, 2443-2445 Immersion Wells Saw Blades 
Penetrants -.—.—-—- «ere 2438: 2442:2445 MARE IAV E E erui I сут Saws 
ANGLE Tampers 
Brooms ANTISEPTICS....... 1807, 1809-1811,1814 ARBOR 
Clamps. Adapters ........ 711, 714, 2380, 2385, 2399 ASPIRATOR HOSE ASSEMBLIES....... 619 
Drills ANTISKID Extensions . p 
Iron Benders Additives; ал: 1604 LIEN coscascomenacnnoenases 359, 2470 — ASPIRIN ........... 1808-1809, 1811-1812 
Levels Coatings & Paints ......... 1524, 1601-1604, 
EU EESTI DL S S o S 1609, 1631 ARBOR SAWS & ACCESSORIES ASSEMBLY STATIONS. . ... 1321-1327, 1398 
Plates Grating...... i10475187/52196-2:10 2E ere 665, 677, 733 
Plugs Pads ee e E 1342, 1928 ATOMIZING SPRAY NOZZLES......... 1629 
Sanders... 5s 667-660: 671088; 6017 таре ЕЕ 1878-1880 ARBORS, 
ваоввоновдвавввозевеоавӛ 719,722, 2509 Bridgeport EE ...2315 ATTIC VENTILATORS & REPLACEMENT 
VANES n ee eres 2718, 2889, 2911 АМТІЅРАТТЕВ, Drive .. 2399 PARTS С eee 2068 
Welding» ОКОЛО 2430 Hole Cutter............... 12103 
ANGLE GRINDER Ноје Ѕаму................ 703 АТТВАСТАМТЅ, 
Араз a e 2371-2373, АНТІ5ТАТІС JaCODS... 0... esses evens ТАРА ЕТЕ E Pee com Е 1021 
Dade ROGA 2377-2379, 2382 Аі Guns 2519/2582 Morse Е .. -2315 
Abrasive М/Легіб.................. 789 ТӘбла Bags c ор р КЕР 5 Straight-Shank ........... ...2315 AW (ALL-TERRAIN VEHICLE) 
PM Met la 2382-2388,2391,2394 ^ Construction Film ...1099 ТарегАбарівг......................22185 Sprayers ..........................1002 
Furniture . . . . . . 1334-1335 Spreaders rr E POR E 996 
ANGLE GRINDERS, ro D 1688 ARC 
A E A EE 722,2508 Grounding Components....... 561, 920, 1323 Fault Circuit Breakers ..... 193, 196, 198,200  ATVS (ALL-TERRAIN VEHICLES)... 989 
Cordless. ....... 665-666, 677, 685, 688, 691 561, 920, 1323-1324 Fault Receptacles .................... 323 
ЁШ ШС n Dee 110/122 8 Testers o 222. Welders . ........... 2411, 2414, 2416-2418 AUDIO 
P S Welding Electrodes ........2414-2415,2423 — Cable Adapters 
ANGLES, НЕ Сапе тя 
Aluminum ARC FLASH PROTECTIVE Jacke И 
Carbon Steel . . Apparel Вадѕ.............. 752,1725-1726 pigs o 
Pasion e cerns 219812213 Casters SS ВїапКке........................... 1731 брііегѕ.......... 
Stainless Steel Glove Liners. . СОПОТ 1725-1730 Surface Boxes 
ӨШҮӨӨ а nU Faceshields & Accessories . . 1725, 1730 
ANNULAR CUTTERS & PILOT PINS..... 740 GIOVES ео: AUDIO-VIDEO 
Headwear . Cables 
ANTACIDS.................... 1808-1809 Tape Wall Plates 
Windows 
i-4 GRAINGER. Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Product Index 


Audiovisual - Bandfiles 


AUDIOVISUAL 

ЕЛІН. 

Equipment Racks 

lamps «cese rre rires a 

AUGERS & ACCESSORIES 

СТЕ 34, 698-699, 861, 863, 1008, 2474 

AUTO BODY 

HDS: ccce ere Er енене 2055 

Door Hardware- sne 22 егу enr 2055 

Repair Materials . .... 906-907, 2055 

Repair То015................ 825, 913, 2512 

AUTOCLAVES & ACCESSORIES . . . ..... 641 

AUXILIARY CONTACTS 

CMS mee 162-163, 165, 169-176, 218, 290 

AWLS, 

БОГА ыы 846, 2343 

AXES... ss 823, 825, 860, 1007, 1949 

AXIAL FANS & ACCESSORIES ........ 294 
.. 1798-1799, 2926-2927, 2940-2941, 3104 

AXLE 

ГАРМ УА НЕЕ КЕНЕ 2085 


BACK BELTS & SUPPORTS .......... 1724 

BACK BOXES, 

Matt. се 

Marine......... 

Nonmetallic 

Pin & Sleeve. 

BACKBOARD & STRETCHER ACCESSORIES 

Wet clive дын 1950-1951 

BACKBOARDS................ 1479, 1951 

BACKFLOW PREVENTER 

Alr Gap Drains 2% fice eee os 2906 

AINGADS ыы nein 2905 

Replacement Parts ............. 2904-2906 

TTestiCOCKS Е mE. 2905-2906 

lest KS еа оао быз: 2904 

Valves ... .2630, 2655, 2694, 2850, 2861-2862, 
. .2870, 2889, 2899-2901, 2903, 2905-2907 

BACKPACK 

| 222277 988 

Sprayers ... 994, 1000-1001 

Vacuum СІеапегѕ................ 678, 1570 

BACKPACKS, 

Emergency Response ........... 1814, 1949 

Protective Apparel . . 752 

WOON 555-22-20; 

| pee S 

BACKSTOPS, 

Workbench usce x e RR ER EROR 1321 

BACKUP 

ALES oe De лш ышы кА 

DiscPads: ces. 

ЕАР 

RINGS ess 

Systems, UPS. . . . 


BADGES & BADGE ACCESSORIES 
сөпавадва 1362, 1375, 1409, 1935, 1966, 1970 


Sound 


BAG 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


КОО ОООО 1574-1575, 2408, 
.. 2708-2709, 2711, 3053 


Iles EP Ee E eee 1412 


BAGS, 
ings Meere cc E 


Cloth ..... 
Desiccant. . 
Dewatering 
Drawstring. 


.. 751, 1412-1413, 1479, 
өзінік 1559, 1561, 1685 
Dhnia08 коол ы б 

Dust Barrier Carrying. ................ 

Dust Collector ............ 
Fall Protection Equipment............. 
Feminine Hygiene Disposal 
ic y M 939, 1565, 1574-1575, 1867, 
2571, 2708-2709, 2711 


Plastic . . . .1350, 1410-1413, 1418, 1445, 1561 

Polyethylene E 1410-1413, 1418, 1445 

Polypropylene ................. 1412, 1526 

Protective Apparel 

Reclosable.......... 

Respirator . 

Rope ..... 

Sampling . . 

Sandi cer 

Sandblaster Gun 

Sanitary Disposal 

Shipping. .. . .. 

Shopping 

Shredder . . 

ППП 

Slide Closure ............. А 

Sob Sida. cesse 751, 753, 980 
ee ee 1479, 1684, 1952 

Static Discharge е 561 

Storage ........ 980, 1120, 1410-1413, 1418, 
ИНТ” 1445, 1799, 1952 

Tool . .. 548, 748, 751-753, 844 

Trash .. 954, 1000, 1559-1562 

Таа ce ances ome marina 1813, 1949 

Tree Watenng: «coss e tee terr chu 1012 

Umbrella: ccc omes 1350 

Vacuum Cleaner............ 990, 1563, 1565, 
e E 1568, 1570, 1572, 1574, 1579 

Ml csse eremi ER оар T RE 1417-1418 

Vehicle Service... eei 956 

Vold- Filler c osse coe ex RS ren 1417 

Water Filter.............. 2708-2709, 2711 

СЕЕ 149 

Welding Goar reete sien 752 

BAILERS, 

Water батріп0...................... 633 


BALACLAVAS............ 1640, 1642, 1730 


BALANCE SCALE ACCESSORIES & 
МЕНТ 644-645, 1434 


BALANCES, 
Electtonie. „а. 644, 1430, 1432-1433 
Меспаліса аа E 1431 


Епа НЕХКЕу5: 22.2... 
Нех Driver ВІ... 


Peen Hammers & Sets. . 
Rollers oen ces a Ea Se EAE 


HINES ү. шке ешке еен 2007, 2009-2010 
Wheels лче ы до е 1211-1217 


BALL BEARINGS, 

DOUDE ROM. 6310377 
ER Style 
Insert... 
Motor... 
Mounted. 
Open ... 
Radial. . . 
Sealed eee 


Single-Row ............ 52 
TUSCE e cene УНО 


Pf05565:- мыл eee eeu Ue 912 
Pullers 


BALL JOINTS, 
Quick FDIC! 222. 3099 


BALL TRANSFER 
Conveyors аккан E КАЙ hee 1112 


Tables 


LOCKOUES Sesser e ee e E 
Replacement Parts 
Stem Extensions ............... 


BALL VALVES, 


CPVC 


Nylon 


Polyamlde: а 2586 
Polypropylene ................. 2870-2872 


Find even MORE on Grainger.com? 


Sanitary. ....... 
Stainless Steel. . . 


BALLAST 
CAPACE аео 460 
Checkers 


Disposals 
Housings 
Ignitors......... 


Н ИАС 1868, 1927 
455-459, 461 

е 455-458 

РЕА 454-459 

Е 461, 475 

ТИЯ 459 

455-459, 461 

Е 459-460 

High-output e a a 457-458 
High-Pressure Sodium (НР5)........ 459-460 
Instant ай 458, 460 
PEDE: ons . 454-455, 461, 475 
Magnetic....... 459-460 
Metal Halide. . . . . 459-460 
Preheat et ee rU d 459 
Programmed-Start. 455-457 
Pulse-Start. ..... 459-460 
Rapid-Start ..... 455-457, 459 
SI soe emere аа 459 


BAND 
Clamp Clips . . . . . 
Clamping Tools. . . 


Cutting Fluids. . . . 
Tension Gauges 
BAND SAWS, 
Deen: CUL o ore A eu ам зч 736 
Horizontal 2348-2350 
М 2348-2350 
Portable .. 668, 672, 677, 683, 736 
Stationary .. ... 2348-2350 
Vertical. . . ... 2349-2350 
МЕР... 2348-2350 
BANDAGES................... 1808-1814 
BANDANAS ....................... 1641 
BANDFLES 22-222. 737 
i-5 


Banding - Battery Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 
BANDING Вгаскеб ооу хо 2043 Cabinet 57. eren 1274,1345 BATHS, 
Васкес 073960609987 2525: Chans. ciers cereais 1527, 2043: Сопу В TERTA RE Шау E E ЕЕРЕЕ 639-640 
Buckles ....... 1103, 1425, 1427-1428, 2535 Кепсе$.................. 1131, 2043-2044 (Рап... RE 2916 
НИЕТ. 815, 1423-1424 Frames %16805...................... 1927 File Gabinet sincere каш л: 1345  BATHTUB 
Materials........... 1423. 1425-1428 2525 КОШИ Е ПЕРЕНЕСЕ 19487 “Шаба 2723 
Sealersz 22222222 1423-1424, 1426-1428 Ровів........................ 2042-2043 баграде Can ....................... ПоБЗ Сва ТАТА Ға 2746 
p p S 1423,1426-1428 5уѕіет................. 1527,1927,2044 биашай..................... DEDE MEE Mene UEM 2746, 2748 
Shears 52, A T 81514234421. Таре о. 1926: Hydraulic Маје e enee 2475 
Strapping...... 1423, 1425-1428, 2533, 2535 Weights ....... 1868, 1927, 1931-1932, 2044 Ітісаіг....................... 271,2335 BATONS & ACCESSORIES ........... 1925 
MOOS АИЯ 802, 1423-1427, 2533, 2536 Indicator Beacon eea аг 270-272 
BARRICADES, ШАШЫ ecce eet rer ETE 878 BATTERIES, 

BANDS, Safety cones ence 1130-1131, 2043-2044 Lighting Ғікіше.................. 270,298  2-Way Radio ........ 2024-2025, 2028-2032 
Abrasive ЦО enaa АШ о. ИЯРТ ЛӘЛӘ ЕЕ 1257; 06002; на eee eite 532 
Rotary Tool Magnetic ете 
Rubber BARRIER Motor Mounting 
Spiral: cepe EY orien eS 2381  Accessories......... 1120, 1623, 1926-1927, Рейесігі....................... 

НЕТА 1931-1932, 204322044 "IBOSL- 2-22-22... 
BANNERS, ENCES ty eoe caters sac 1010, 1019, 1131 — Pump Mounting 
БАШ шишине» тн Жалил рыз 19267 Receiver Posts. 6 2042-2043 Ривһ-ВиЮоп................. 

ЕЕРЕЕ ЕА ТАКВЕ е IEEE 1927: Safety Вател 

BAR рое е 3957 SNOW EN S e 
And Chain 016... 2441 Signale E E R E cede 
camps om . . 831-832, 834, 2427 BARRIERS, Speed Reducer 
FAUCET е 2739-2742 Crowd Control... .1131, 1319, 1352, 2042-2044 Ѕитр Ритр........................ 
БШ ERE EE 522184: ЕСЕ E E N 1868 Table Umbrella. ................ 
Hangers........... 520025 Маппоіе Е 4797: S TestIndicator: е 2334-2300" 5 60lnzCellis СЕ 534 
Magnets. ........ -- 828,990 Safety 222022222 0 1130-1131 — Traffic Channelizer -r e 1931 Cordless Tool........ 664-665, 671-674, 681, 
Pillets са ае 908; 911-912 "Transdüter. oer 576 Traffic Сопе......... 1927, 1931-1932, 2044 . 685-686, 689-691, 693-695, 725, 986-988, 


BARS, 

"Aluminum 222222222. 

Breaker Ыз сео о 
|n pem ccc уам 368,1407 “Вгоп ел... еее 
Printers 1378-1379,1408 — Bulletin ................. 
Scanners & Accessories .............. 1409  CarbonSteel .................. 

СШ УУД es UTE 
BARBECUE GRILLS................. 11460 9 бабам! о ы: 

Clearance! зло ала онт 
BARBED WIRE..................... LOEO Dee E 

(Киш у олак ine sara 
BAROMETERS.............. 581-582,620 Стаѕћ.............. 

ир ЖЕТОО КГ 
BARREL ІШЕШАНПЕ ан нЕ 
Blankets. ауа а aces UELLE 
ДЕК ы ыш ое 2103 Наш а ОКЕ 
Carriers . . . .931, 1139-1143, 1186-1187, 1865 Machine Моуег..................... 
Clamps: «ешеш еа БПСПРОП ee ea 
Deheader Blades . . Бура EIS 
Deheaders....... Ratcheting Breaker 
Dispensers....... Ripping Сһібе!................ Ы? 
Dolllas: С; гуусу баіеіу.боле:.-..-:2-..-2.22....2.-- 
po EE EN e CR СОРА 
Еше Stainless Steel. ........... 
Grabbers .......... tirring 
Heaters: cesser Tapping Torque 
Hips ees Towel 
Ша СЕ Traffic Cone 
Inserts: eer Trailer Hitch 2222... 960-961 
Level Gauges. . ..... Utility 222222220222. 821, 860-861 
ШШЕ oen 1141- A143> Мескон: 821, 860-861 
[ЦПёЇ$: улу ыза ...1136 
LOCKSS esses .1136 BASE 
Plug Wrenches...... . 861, 1137, 2751: Covers: Signale ее 272 
PumpiTUbing;s eei IE омаде Е 827, 2019 
Pumps... oer 894, 934-935, 937, Мапіғоійѕ..................... 2549-2550 

A 2670, 2672-2674, 2676-2677 Мешігай2618........................1852 
BASE PLATES, 
Structural Егатіпо. .............. 308, 1315 


BASEBALL & SOFTBALL EQUIPMENT 


1137 


Pads & Holders 
Ведібіеге ааа: 
Strippers: о К 


BASEBOARD HEATERS & ACCESSORIES 
novela de OUR TCU 3069, 3072, 3089 


ПАШ ЕЕ T A 11931 


BASES, 
Airless Spray Gun Тір................. 1628 
p md 1471 
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BASIN 
СОМЕ Е ааа еее. 2628 
ШИШ# EE 2628 
Савке оао 2723 
BASINS, 
БЫНЫ РОР 1863 
Balbi sop dus ае 2628 
Spill Control: ree зат 1863 
Sump & Sewage оо 2628 
BASKET TRUCK 
Casters ае 
ШОБ А Covers: ғ. н 
лы & ай; ee еннен 
BASKET TRUCKS.............. 
BASKETBALL EQUIPMENT: 
BASKETS, 
Bicycle & ШӘ: erstes 1124 
Blast Cabinet. 222222227 2402 
На. 2 1168 
Interceptor: нае 2732 
BooliStrainen eee e E E EA 2641 
СӨП T PRE EN 
Sink Strainer 
Spray Вошел 1525 
Mira: ыт E EER 
BAT CONTROLS.................... 1020 
BATH 
МЕ 1473-1474 
D еа cris cedsnrcaaeees 1473 
BATHROOM 
Baby Changing Stations & Accessories. . . .1495 
Baby Wall Ѕеаїѕ..................... 1495 
Cabinets ЕА 1495 
Cleaners............. 902, 1502-1503, 1506, 
aside ae 1509-1511, 1519-1522, 2446 
Cleaning Machines .................. 1578 
Disinfectants ............. 1502-1503, 1506, 
Macarena d 1509-1510, 1519, 1522 
Fallo. esce xem 2942-2944, 2046-2948 
FAUSBES узса онн 2733-2742, 2760 
Heaters eese 3071, 3073-3075 
МОБ. е 1495, 2760-2761 


Stall Components .............. 2761-2762 
Ventilators еее 2942-2948 


ád .. 1004, 1570-1571, 2135, 2496, 2800 
cGüsadonaBüsotabDn dag anne вой 532-533 


rM 534 

535, 2624, 3011 

534, 1816 

Emergency Lighting....... 461, 468, 475, 535 

Exit Lighting... 461, 468, 475, 535 
Fire Alarm ... 

Flashlight 

Fluorescent Fixture ccce eer 461 

Gas Detector 2.22... 1801-1804 

Grease (Пг: esee кюл 933-934 

Hearing АШ... 534 

Кайран. 533-534 

Label Machine............... 367, 369-370 


986-988, 1004, 1569, 1571, 1675-1676, 


mo Pv MN 1679, 1801-1804, 2024, 

ae 2028-2032, 2135, 2496, 2683, 2800 
ОБОРИ 533-534, 1976, 1996 
Medical емсе cenene 534 
Meter: E 354, 557-558, 629, 2683 
Nickel Cadmium (МСа)........... 468, 2496 
Nickel Metal Hydride (NiMH) ........ 354, 533, 
n 558, 685, 689, 1676, 2028-2029, 2031 
0С10960е 2а: 558 
Photo & Еесігопісв............... 532-534 


Respirator . 


Security . . . .. 533-534 
ӨШЕДІ ЕТЕ 534 
Smoke егесіог а. 532 
Standby PUMP- s 22222... 2624 
Thermal Imager.............. 606, 612-613 
e aas eR 213 


Boosters: == deeem RAUS 925-927 
Саріе Спітрег н 845, 922 
Cables & Accessories ......... 671, 922-923 
Caps ПТ TWO 922-923 


un EE 921 
Grounding Ѕїгарѕ..................... 922 
Lcd M M тете аз 2051 
Bold Downs. SS sccm cen E 922 
JUIBDBEG: су суу ызы н Ки 924 
(l| c EE TFC 3011 
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Battery - Bins 


Lifting; Beamsz- -.-.--- zero 1061 
INOS: cresce ore RET ..922 
Ht Hee Pe 533) 1996 
Pliers г E А 
РЕВ 
Racks 22222520. 
Recharge Cords........... 
Recycling Kits ............ 
ЕКЕ NER .. 354, 2024 
Terminals & Accessories........... 921-922 
BATTERY CHARGERS, 
2-Way Radio ........ 2024-2025, 2028-2032 
UD AP 209, 665, 674, 681, 685, 
"ee Tm 924-927, 3011 
ZAVO PM anime venceds 209, 924-927 
Automatic 209, 925 
Booster . 924-927 
Camerae са: exe desee e e SR 606 
Cell Phone за 353, 533, 924, 954 
Coil Cleaner Ѕуѕїет. ................. 3011 
Cordless Tool........ 664-674, 678, 680-681, 
P T 683, 685-687, 689-691, 693, 
ананы аҚ 695, 851, 986, 988, 1004, 1573, 
TTE 2135, 2496, 2498, 2800 
Engine атта. 924-927 
Flashlight. «ues eee -.533 
Gas Detector 


Label Printer 


МОО аео е 925-927 
Multivoltage 
Nickel Cadmium (NiCd) . .......... 
Nickel Metal Hydride (NiMH) 
Respirator ............... 
SmalllEnging; 02187 
Solare Ее 


ШЕН ИНТЕ 


BAY LIGHTING FIXTURES..... 478-480, 515 


BEACONS, 

Audible іда. 271 
Flashing- «cese eese RE 973-974, 1918 
Indicator е oem anion 270-272, 1919 
Vehicle Signal .............. 973-974, 1918 


Rollers 


Glass eee Ee ees 
Polymethylpentene 
Folyaropylene Mo 
PTFI 


Clamps: ose ewe 308, 310-311, 313, 1061, 

Pee res E MS 1065, 1092, 2830 
d qe E 1061, 1065 
Scales ае 1431 


Decking 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


BEARING 
Assemblies, Ритр................... 2660 
Balls: sees 2183, 2186, 2193, 2214 
Cabinets a eee AEE Serm 1274 
Cones, Tapered Roller ................. 138 
Cup Installers: 2. 908 
Cups, Tapered Воег.................. 138 
Drivers Е ЕК 908, 913 
GAS coercere 897-898, 2450-2453 
Grease Packers шешшу зҮн 5 
Heaters & Accessories.............. 17,145 
Lubricants ....... 897-899, 2438, 2443-2445 
ИННАКА UE 2450, 2452-2457 
Protectors е pana ao 17 
PUGS 2,2222. 908-912 
Race & Seal Installation Kits........ 908, 913 
Repair К. 2968 
Splitters ce шннен ке Шекхар 908-909 
jo m адаса ОО 566 
BEARING SEPARATORS .......... 908, 911 
BEARINGS, 
Ваа 133-138, 140-142, 2183, 
ои 2186, 2193, 2214 
D rM sneha naw accu 136, 2981 
Bronzer oe ean ven 133, 143-145, 2192 
NN aire UU S SMS 40 
134-136 
Ranged soos 133-137, 140, 144, 1111 
Food-Gradgis: ае 37,140 
HVAC еерее Ог: 134-136 
| M M E 136-138 
Mali c nu E шына 140-143 
Motor Вай. о сенен 140-141 
Mounted co 222222222 - 133-137 
Needle Roller aoi cannae e neret 142 
Nickel-Plated -oi caian cares 136 
Open EE A T E T ET 141 
Pillow Block: see meten 133-137 
Plastic e crate ыы ПС 133, 143 
Precision а 140-141 
Pimp Saal. 2: 2660 
Radial en ааа И 140-141 
КІШІ yes ANA 
Roller Conveyor 
Rubber Mounted 
Sealed ЕД ае 
Self-Aligning ....... 
Set Screw Lock 
Shielded Ball ы.а 
SIMER аа 140-142 
Sleeve coe enero teh mS 143-145 
Spherical Plain: is assener iann eene 143 
Spherical Rolar: cse сет з arnein 143 
Stainless Steel. . . . . . 134-135, 137, 140, 1122 
Tapered Roller... cessere sean 138 
unl ger UR ers 142 
UHMW-PE Р/аѕіїс. ................ 133, 143 
Washdown.............. 133, 136-137, 143 
BED 
Bases, Frames & Accessories.......... 1471 
Casters коз 1201-1202, 1206-1211 
Хы nee e EX RE Rn 1470 
РО о pra eR ees 1468 
СЕНА 2222021. 171 
Shakers ее 2036 
Sheets eneee ыда ИК 1469, 1952 
BEDBUG PEST CONTROL 
XM m ы ea 1022-1023, 3084 
BEDPAN WASHER 
Replacement Parts .................. 2751 
icr we Анев 2751 
BEDS, 
Inflatable... Es 1472 
ШТ 1952 
МЕЛЕР ЕН 1472 
e 1468 
1375, 1919-1920, 2052 
т банан UR RE 2034, 2053 
Sow ere ane EUR 1375, 2052 


ГӨ nee n 1920 
SCHOO... esse eer Re rmi 1375, 2052 
РЕ 1375, 2052 
BELT 
Baias ze ea e 2042-2043 
CBS. «cocer na 1785, 1964, 1966, 1970, 
E 2024, 2029-2032 
Connectors: ЕС р 108, 1115 
CODWByOIS ааа 1115 
Dressings: T 2440-2441 
Grind@rs! 222222222. 2360 
Rules з-с der mo px EUER RE PEE 105 
Tensioners & Tighteners ....... 96, 121, 1115 
Tools oen o oe upside 96, 108, 916, 1115 
BELT SANDERS, 
WR cese d ее барсы 2510 
127 es 737, 2360-2361 
BELTS, 
Abrasive) ао е 2364-2365 
ШЕНІНДЕ! е 2567 
Back'SUDportz е 1724 
|o аена 1785 
cogged ТТТ т 97, 99, 103-105 
Compressors sees e eese 67 
Conveyor Sa 96, 108, 1114-1115 


Poson ее ле EEEE 1785 
Rotary СТЕ... 2567 
Round 
Safety 
Surface Conditioning Abrasive. . . . . 2364-2365 
SUSDender- sd eines nie ore ene. 1724 
Synchronous! 22222... 106-107 
imi 106-107 
753, 857, 1785 
106-107 
96-105, 2567 
1568, 1575 
у 96 
АА 1724 
МОО 857, 1592 
ВЕМСН 
Васк& End 90.2... 1321 
ВИНГ ае НЫ 2358 
DrilliPresses:-- а. 2344-2346 
Grinder Brushes & Wheels 
аа аа сынан 860, 2374, 2394-2398 
Grinder;Stands: а. 2358 
GrillderS: мууз ыст кт enr 2358, 2360 
[LESE телеуш: 1257, 1320, 1322 
ШОП ЕЕ 496, 520-522, 1324 
Milling Масһіпеѕ.................... 2344 
ИЛЕ. 2470 
Нвееы Еа Ін S 1322 
Safety Сале... 1843 
Sanders: лут изе исе дык 2360-2361 
SAWS a лына ул Аад кк д: 733 
962155722226. 644, 1430, 1432-1433, 1456 
Smoke Абвогбег. .................... 
Squeegees. з... 1546-1547, 1550 
MOPS) ликорин 1257, 1320, 1329 
ISOS Fe t eee EE CET NE 829-831, 872 
BENCHES, 
Adjustable ...... 884, 1321, 1323-1327, 1329 
Сартет 222 1146, 1166-1167, 1329-1330 
Cafetera eoe nen reiten eng 1340 
Detention ose а атана E ne 1340 
Ergonomics а 1321, 1323-1327 
ОПО A RA A TET E 329 
Locker Room л ЕЛ R 1257, 1340 
Maintenance ........ 1146, 1166-1167, 1271, 
E remercie 1321, 1325-1327, 1329 
Mobile Work......... 1146, 1166-1167, 1271 
Outdoor. а ан 1484 


Find even MORE on Grainger.com? 


Кера 
Shower 
Steel .. 
Storage ... 
Technical Work. . 
veut Training . 
Worl 


AN ‚144, 1146, 1166-1167, 1271, 

WEE HORAIRE ONU ERE is 1321-1330, 1398 
BENDERS, 
Angle on: зы Махир scons 2358 
Conduit: eaae eee eee enm 848 
Mechanical оос 848 
Шре» ыы a a таз 848, 2469 
Sheet Metal . . ... 814, 2355-2358 
TUDIN coe rediens 866, 917, 3010 
BENDS, 
Вгаѕ ірет 2722-2723 
Copper Pipe & Tubing ........... 2796, 2798 
BERMS, 
SpilliControlE r1: е 1862-1864 
BEVELS, 
ТЕЗ Б en TES 882 


. 1441, 1445, 1463-1464 
.. 2703-2708, 3004 


BIB OVERALLS 

SAO 1725-1728, 1737-1738, 1745-1748, 1758 
BIBBS, 

ӨЗ келса олсо кет 2744, 2911-2912 


BICYCLES, TRICYCLES & ACCESSORIES 


FRI ea de EPI rman EE 1124, 1478 
BIFOCALS.......... 1662-1664, 1667, 2342 
BILLIARD EQUIPMENT.............. 1480 
BIN & CONTAINER ACCESSORIES 
"EET 828, 1133, 1137, 1245, 1273, 1280, 
Vue 1285-1289, 1291-1296, 1300-1302, 1304 
BIN CABINETS 

due ee ae 1264, 1272-1273, 1281-1284 
BINDER 

ЗГЕ ИІ КЕНТ АТТА 1072,1107 
Clips. . 1... 827-828, 1359 
|n PM er cents ЕА 1361-1362 
Holders eese eere rete 1898-1899 
Palos «cese ser eer HR 1361 
BINDERS, 

ӘЛЕ eer exe 1361, 1382 
бла. 1107 
вай. ы. 1107 
Веѓегепсе еее ЛАЗ 1898-1899 
Поле зы ссе са 1898-1899 


BINOCULARS, MONOCULARS & 
АССЕЅЅОВІЕЅ..................... 2041 


Drawer... . 
Food Grade .... 


2 
1291, 1296, 1302, 1304, 1452 


ІСІ 


Bins - Boards 


Product Index 
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Най ean seen 1278 
Healthcare... 1280, 1295 
Hoppen: сыс ууу 1291-1296, 1304, 1458 
Parts Storage: - recreo 1300 
Pegboard.......... . 1278 
Pigeonhole-: е 1290 
Refuse «ка 45, 1552-1558 
Revolving. ......... .. 1273, 1289 
Salts c ce оаа Rete e 994 
Stacking & Nesting . 1290-1296 

MINUM DUE 11273, 1289, 1297 


Cleaners. ....... 940, 1509-1510, 1577, 2446 

Lubricants... osos 898, 942, 2438, 2441, 
РТР 2454-2458, 2460-2461, 2568 

Soaps аан. 1496-1498 

ПТаз Сап Liners ае 1562 

BIOHAZARD 

Bags ы ns 1562, 1856 

Kis; oer 1815, 1856 

Гареб ..1882 

ЭрК - 1856 

Waste Cans...... - 1815 

Waste Маеге 2. 2...5... 1815 

BIOMETRIC 

ПО 27 1959 

Safes seco eere аы dere 1968 

BIRD CONTROLS.............. 1018-1020 

BIRDSCREENS 

M 2939-2940, 2980-2982, 2984-2985, 2987 

BIT 

Holders а 704-705, 707-709, 711, 
Je 2и 766, 800-801 

Inserts. ccs mone 705, 769, 801 

Quick Disconnects. . . ..704 

Sets Rotam TOON e an 2300 

BITS, 

ПОО on ie res ane 709, 711-712 

АЮВ scs reos .. 698-699 

Ball Hex Driver .. 768-769 

Carbide ....... 

(ШОП iere sr e renes 708 

Concrete 2222222 

ET е о 

Cut-Out Tool........ 

Cutten уе se 


Diamond Coring 

Drill (See Drill Bits) 

Drive ...... 705-706, 708-710, 714, 758-760, 
МАСТЕР 763-764, 768-770, 773, 776, 852, 858 


Engraving........ 


Flush Trim Router. . 
Hammer Drill........... | 
Неа 704-706, 709, 715, 758-760, 
ЕИ АИ 768-770, 797, 800-801 
Impact Driver 706, 708, 710 
Impact Socket -—.— eme 769-770 
Masonry. .......... .. 709, 711-715, 2166 
Percussion. . ....... . . 709, 711-715, 860, 
wx Raw E E 2166, 2512, 2514 
Phillips......... 704-706, 708-709, 759-760, 
ОК 770, 797, 800-801, 805, 2109 
РОЛИ ева 705, 800-801 
Robertson ...... 704-706, 708, 800-801, 2109 
Rotary Наттег............. 711-715, 2166 
Rotary Tool....... 713, 725, 2298-2300, 2392 
Router аен 730-731, 2297, 2299 
Screwdriver......... 704-709, 769-770, 773. 
or 797, 800-801, 805, 2109 
SDS-Max- Shank а: 
а 704, 708, 800-801 
Ship'AUGBL ао: 698 
i8 GRAINGER. 


nn 


eee У 770, 800-801, 805 
Socket Screwdriver . . . . .. . 769-770, 773, 801 
Spanner: 5:29. rers 704-705, 800-801 
Spline Shak oaeen mes 708, 714 
Satare Е 704-706, 708-709, 759, 

a R re ers 800-801, 805 
Square-Recess ....... 705-706, 708, 800-801 
Old cs se аы mean 704, 800-801 
Straight Router ................. 730, 2297 
Пенс ИО ккк 706, 800-801 
Тогх.... 704-706, 708, 759-760, 769, 800-801 
ПЕШІН енен 705, 800-801 
ВІАСКТОР 
Coaters & Applicators ................ 1544 
Cutters........ 673, 713, 715, 717-718, 2514 
Lutes) «Ассе5в0пев......-............ 999 
Maintenance & Repair Materials 

RO AE 1630-1634, 2172, 2230-2231 

890, 999 
1519 
.720 
673, 717-718 
715 
BLADDER 
Accümulatgts c ыу к 2494 
Тайке олы ЛАК О УЕЛ: 1953, 2656 
BLADDERS, 
ШЕШЕН ЕЛШІ eese me 2751 
Spil Control- а 1859 
BLADE 
Disposal Сопігіпегв................... 807 
Welders: ce ыз rubeo исык: 2354 
BLADES, 
Concrete; Trowell i 2222. 890 
ЙЫН 2 669, 719-721, 

Viena s DR ER 724, 807-809, 812, 2621 

Deburting Tool: эуез аха жаккка хен 2 
Double Edd... deese eee 
DrumbDeheader....... ete 
Fall oo eeu eere И 
Floor, Scrapers. sorore EPOR 889 
Food Service Scraper E 
HOOK СС 
Hose Cutting orem senses 
Knife ЕЛАК EE EE 
Oscillating тоо 
MM CE 
Power Gutter ЕЕ eee ce E 
ТН MUTET 
Rotary Синего 1 
Saw (See Saw Blades) 
Scrape ы Ес 887, 889, 1548, 1551 
Singlo ЕЕЕ? «ener eene 807 
SnapiHOok sec serere СТ К, 807 
Squeegee........... 1547, 1550-1551, 1581 
StriDDel с... esses 358, 844 
DOLI NT OT 806-809 
Windshield Мірег..................... 901 
BLANKET BOXES. .................. 1731 
BLANKETS, 


Insulating 


Noise-Absorbing ............... 1921, 2834 
Protective: E e PR 1413, 1731 
PUG pet ы E 848, 1731 
Rescue: „енин 1811, 1813-1814, 1952 
Welding еен 2409-2410, 2433 
BLANKING KITS, 

NANG) ze vens 2542-2544, 2549-2550 
BLANKING PLATES, 
Рпештайс............... 2542-2544, 2550 
МАШЕ Stop tos serene 2542-2544, 2550 


BLANKING PLUGS, 

Push=Button vt 2222222. 240 
BLANKS, 

Alloy Steell- «eerte inns 2182-2183 
АШПШ ке алу sie 2190-2192 
Carbide тоо к ШО eer terere aa 2254 
Carbon: ее... 2181-2182 
болаша pere 300-301, 312 
Data & Communication ................ 348 
Jack ВОК о 348 
Jack Мойше ое 348 
Кеу е E S 1964-1965 
Stainless Steel. ................ 2185-2186 
ТОО Ее 2254 
BLAST CABINET 

Altes) ree ы 2402 
Baskets ауз ener ees 2402 
Dust Collector Вадѕ.................. 2403 
Dust Collectors Е 2403 
Gun Mounting Вгаскеїѕ............... 2402 
@ШП$ з= К-ди emen 2402-2403 
HOSS XS: rece ceterae tere edere 2402 
[Ei 2402 
Nozzle Holders: eene eene e 2402 
МОЕ 2402 
iTurntables:. нае 2402 
МЕЕ Ж ОЕ ш ы 2403 
ИННИ 2402 
ШЕСІ ЗЕ НЫН eee 2402 
Window! Protectors oan e aeee 2402 
Windows: еее: 2402 


Duct Extensions aen enar 2989 
Exhaust Duct: -aai e се: 1798-1799 
Fan Switches......... 167, 2944, 3046, 3078 
Filter Covers Ее 2584 
Filter Elements: inaa e ae 1798 
СЕЕ ЕЕЕ е 2575-2576, 2584, 2989 
Fishing уем. 
Grease: E E E 2585 
Guards. . . .2940, 2980-2982, 2984-2985, 2987 
Heat SIIngprs Ы лакты р-н 2983 
HOSES oe УЕ 988, 2613 
Housing Supports .............. 2974, 2976 
intake Düet eee ene ees 1798-1799 
Kis e AT 988, 1798-1799 
Motor MOUNIS eee een 43 
Motors. .... 8, 35-36, 38, 40-55, 57, 59, 61-64 
Nro eme MNA Қ 3035 
Replacement Parts 2944, 2982-2985, 3045 
Пай, save cs аралы ыа: рли: 2981 
Switches cerise ueteres 174 
Vibration Isolators .... 1218-1219, 2983, 2986 
Wheel Shaft Protectors ................ 909 
Wheels ИТЧЕ 2980, 2983-2985, 2988 
BLOWERS, 

(See Also Fans & Ventilators) 

Air Conditioner............ 2975-2979, 2985 
ШЕТТЕН 2969 
Backward Incline.......... 2982, 2986-2987 
Вей-Шгіме................ 2975, 2977-2987 
Bushless АДА ое 38 
C-Frame Centrifugal ................. 2975 
Confined Ѕрасе................ 1798-1799 


Cordless „еее ees 671, 679, 688, 988 
06... 


Dry Bath 

|i ET 182, 186, 394, 929 
Gauge ненен 2338-2339 
Най ЕЕ СЕКС 905, 2366-2367 
Modular ERE. cere ere tv ERE 2595 
Рага ылы ы DUE 1513-1514 
Pipe & Duct Support ................. 2827 
Power Distribution. . ... ............... 393 
Iq TENE 1085, 1090, 1937 
Бапорарег ас 905, 2366-2367 
ера E 2317 
Terminal. сы ыы 394-395 
РЕТРО 1514 
Urinal iesu eo Seer eR Hex 1514 
WalliDeodorizer: ул mS 1513 
Wheel & Trailer............. 963, 1128, 1170 
Wire Rope eese 1085, 1090 
WII а вее 347 
BLOOD CLOTTING AIDS ........ 1807, 1812 
BLOODBORNE PATHOGEN KITS....... 1815 
BLOW GUNS & ACCESSORIES 

Muss cera 862, 951, 965, 2515-2518, 2582 
BLOW TORCHES ......... 1003, 2432-2437 
BLOWER 

Accessories irs menace да ш нысу 

Air Duct Boosters. . . . . . 2947, 2949, 3103-3104 
Attachments: ce ee ae eei огы: 5 
Bearing|Kits не 2981 
Brackets с зл ы 222222 2974, 2976 


Electronic Equipment.............. 38, 1354 
Equipment-Cooling ......... 294, 2926-2927 
Flange-Mount ................. 2972-2973 
aeee ЕЕЕ 


Furnace 
Hazardous Location. . . 
Heating & Cooling . . . . 


1798-1799, 2986-2987 
2972-2979, 3086-3088 
High-Pressure ............ 2979, 2983-2985 
High-Temperature.............. 


ОРГО ае 2975 
Permanent Split Capacitor........ 2972-2975 
Pneumatic . 7 
Portable...... 

Positive Displacement. ............... 2585 
Radial Віайе. .................. 2983-2985 
Regenerative .. 22552240 екен 2584 
Respirator ............... 1675-1676, 2407 
Shaded Pole.............. 2972-2973, 2975 
Single Inlet. . . 2975, 2980-2987 
SHOW 5552. ie recae Р 88 991-992 
Spark-Resistant. ............... 2986-2987 
Squirrel Cage. ....... 2972-2973, 2975-2977, 
Transfl 

Venturi 

BLUEPRINT FILING SYSTEMS 

Та Лс гк кын. 1345, 1347 
BLUETOOTH SPEAKERS . ............. 490 
BNC 

Adapters oii carii demere eaux 351, 561 
Cable Couplings.............. 343, 347, 351 
Terminators 22202006 343 
BOARDS, 

Bak o e OE UE 1951 
Bulletitiis sede erre 1369-1373 
DUK ood ales 1370, 1372-1373 
Dry-Erase. . 1337, 1352, 1358, 1367-1371 
Райо уо ж ИЛЛ КЕСЕ: 1372 
FOAM аде азе КЕС Кы eres 2199, 2201 
Insulation Е. 2836-2837 
IRONING ESEE E TT 1476 
Kneelem ы а a s 890, 1723 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Boards - Brackets 


ЕНТ” 1369, 1372 
lockout se etse к кык 1914-1917 
Message ...... 1337, 1352, 1358, 1367-1373 
Mineral Wool -iea ee a 1833 
Planning e е 1369-1371 
ШЕЛ асосавооовонаав 1892, 1914-1916 
SDS (Safety Data Sheet) ......... 1898-1899 
White ......... 1337, 1352, 1358, 1367-1371 


Protectants АЛТ 222227 906 
Repair Tools, Auto ........... 825, 913, 2512 
ШЕШвасбаовотесавройсвввобов 1497-1498 


BOLT 


..2019 


2103 

.2103 

€ 922 

RUOTE NUS . 2073, 2103 

Carriage: сата . 1106, 2072 
Combo-Head ............. :-::2103 
Concrete esee eere ‚2147 
Doon: e eeaeee изо талы: 121; 1994 
Elevator EE 2073 
i Wee mU 1069, 2076-2078 
li ES 2071,2073 
Flat-Head. ............... . 2073, 2103 
i 2.2015 
2069 

2055, 2057-2059, 2061-2062, 


..2020 
2477 


Latch NEN Me Rod d dm 1996 


Valve Авзеттіу..................... 2477 
Wood Screw Еуе....-..-............ 2077 
BOND WIRE... oo 1844 
BONING 

BOOKS: Аа оно E 1454 
LUCR m E у Н 1453-1454 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


BONNET CLEANERS . ..... 1517, 1520, 1522  Waterproof/Water-Resistant 
АНАА 1759-1767, 1770-1772, 1943, 1945 
BONNETS, Weatherproof Connector........... 329-330 
батар аа е 1583 Weatherproof Plug. ............... 329-330 
РАШИ к Ае К ee ined 138 Wien: А 1759-1761, 1763 
ТОПО еа siste inertes 2853. МОК 2220 1772 
BOOKCASES.................. 1234,1348 BORE 
барде scere ceca 882, 2330-2331, 2337 
BOOKLETS, Polishersc ы ы озу ил 2371, 2381 
Right-to-Understand............ 1898-1899 
Safety Тгаіпіпо................. 1899,1907 ВОВЕЅСОРЕЅ & ACCESSORIES 
JL USES 606, 615-616, 683, 864 
BOOKS, 
Automotive Веїегепсе................. 964 BORING 
Business!Record|: ЕУ а 96A Cutters о еее 740 
Carpentry & Construction ........ 1907-1908 Head Но10675....................... 2347 
Chemical & Нагтаї.................. 1907 Маспіпев неее 2344 
@00@ Л Т ЕА 2054 
Confined Space Entry ................ 1907  BOS'N CHAIRS. ............... 1784, 1796 
Electricity Веѓегепсе................. 2054 
Employee Development. .............. 1908 BOTTLE 
Engineer's Reference ................ MI. ЕА E 
Fasteners Веїегепсе................. 2054 
ForkliftSafely 6: 1907 p 
Investigation Training. . . .. ............ 1907 Filling Stations & Retrofit Kits . . . . . 2718- 2720 
аре artem eoru 972 8052.22.22... 941-942, 2466 
ЕКОШ & ТИШ е: 1907: Openers: а 812, 1455, 1964 
Right-to-Understand ................. (Gis) Наско ere 652 
Safety Orientation .............. 1907-1908: Shippers - а: 1403 
SECUN A iai tac EE 1907: SPOS. sueco eese em TENE 931 
Wa Матег аан RISE TIENS е 652 
Top Dispensers ................. 653, 1817 
BOOMERS 222-2222 1107 ШЕ 2 661 
BOOMS, BOTTLED 
Fork Truck Не ТІЛЕГІ ЖаШ ш у о лл 1818 
ШЕЕ A A EE UY 1177,1179 Water Cooler Replacement Parts 
Marine Containment ................. 18680122000: 2703, 2718-2719, 2721 
Sorbent ....... 1847, 1850, 1852-1854, 1856 Water Coolers ............ 2718, 2720-2721 
Water Dispensing Systems 
BOOSTER Ы Дә 2 2718, 2720-2721 
Cables ш А 923 
(ШАЙ а ШЕ: 922 
бб нал Ino ы 935 
Pump Replacement Parts ... 2636-2637, 2650 ^ Beaker-Style 
Ритре eire 2636, 2642-2644, 2648, Chemical......... 
раоодбвбова 2650-2653, 2657, 2659, 2698 ККК ДЕСЕК 
Color-Goded а 222. 
BOOSTERS, Dispensing............ 653-654, 1525, 1844 
оо 5. 925:0» ООО ЫК 22222222. 653-654 
Octane: 222-2222. с 895% Тава 633, 652, 654, 656 
Pressure ате 2636, 2642-2645, (гашаіей...................... 652-654 
ЕКОО E СЕ ОЕ 2648-2653, 2690 Матом-МоШП............... 652-654, 656 
Равіс...... 652-654, 656, 1522, 1525, 1533 
BOOT Safety-Coated! cseteris 652 
Brüsfiess асы 1775 Sampling 5. eese 633, 652-653 
КҮЛЕ. 1750, 1755-1756 ЭЛІШІП8........................... 653 
Шүгіві 222222222202. 177155 Spraya er 1520, 1522, 1525, 2457, 2743 
Whiners mee ТТ е 4775. 500210... ree 2-654 
бсгарег ece инк АТТЫ 15 ШЕ2е52: аа 654, 1844 
Sealants: Freer cn Soden outs гу к: 1775. Сабан... 1525 
SOCKS S: oe esee канна Лале юы Ugh? Washp оо л E 654 
Waterproofing 5ргау................. 1775. Watel: -.--. s 633, 654, 1446 
Мійе-Мошіһ................. 652-654, 656 
BOOTHS, 
Рай Spray 22220-00... 1624 BOTTOMS, 
ГІП МЕЕ Лл 1122, 2000 
BOOTS, 
Athletic: о eene 1768-1769, 1772 — BOUFFANT CAPS & DISPENSERS 
Capacitor Тегпіпгі.................. КУО К О ш ол с 1749-1750, 1756 
Chan баў/ ыл ы Кс 1760 
Chemical-Resistant . . . 1759-1761, 1763-1764, BOWRAKES........................ 999 
E EDDIE 1766-1767, 1771-1772, 1943 
Connector oec 329-330, 378, 389 BOWL 
Dielectric eos ee emot 1762 Brushes & Replacement Parts.......... 1543 
Firefighting 22222. 1943, 1945 Сіғапегв................. 1510, 1520, 1522 
Сав Песоа 1803 
Hazardous Material . . . .. . . ...... 1760,1764 BOWLS, 
HIKING). ERE CE 1710: liter осоо ная 2602 
КПее еее 1759-1761 Food Ѕегуісе............. 1439, 1457, 1459 
МЇПӨ ааа: 1759-1761 
Омег-їһе-Ѕһое................. 1762-1765 ВОХ 
РЮО ае 929-330 Beam Кеме... 880 
Puncture-Resistant........ 1759.1766 1945 I GUtters re Ee 806, 808-811, 1421 
Бапы ыы Ы НЫ 175921769: СИЕ 52 аана 
RUDD GM aise eene serves 1759-1761 Епа Wrenches 780-786, 794, 857, 859, 861 
Safety-Toe.......... 1759-176217 SI ok Рал 29, 
Б 3054-3056 
880-881 
Tactical) esce seamen oe 1948: Lockers Rt 1258-1259 
Toggle:Switch stares te dome seas 252: а Рап аа ы БЫСТЫ СЫ 289 
Sealing Tape ............. 1387, 1395-1398 


Find even MORE on Grainger.com? 


| pc EE 1093 
Wrenches. . 772, 781, 783-786, 812, 
Weküaadms UE E ТО 857, 859, 962 
BOXES, 
2-Way Radio Са!.................... 2034 
Май е 222227 1919, 2052 
Back. . . . 302, 1919, 2052 
Battery: т-у: a a 922 
Blanket хс жо а 1731 
БӨКЕ eres 190, 194-198 


Breather: -esie eR 1680-1682 
Cluster Май е 1969 
Compartment: ................. 1272, 1274 
Component =. 561 
Conduit ... ] 


болай аа нкан» 
COUFIBI- ж кур М iet mete 


pm 1350, 1967 
Dust Mask Storage .................. 1669 
Electrical (See Electrical Enclosures) 
Emergency Alarm ................... 2052 
Emergency En саната 1966-1967 
Fiberglass: 22222400202 290-292 
ББ. 255 аалим арса 1381 
аНЫ 304 
Gang .. . 296, 298, 300-303, 309, 

MEX Au Башка qe ead Eee 312, 741-742 
ШОУЕн са а a ырыны 635 
Insulated Ѕһірріпо................... 
Junction 


Locking . 


Lockout .. 1912-1913, 


[ila tospovonopeanadonsoonnopoouad 


1350, 1967- 


1968 
1917 


Panelboard. 190, 194-196, 198 
PartsStoratje- 2722222... 994, 1274, 1293, 
Breer cee 1297-1301, 1306-1308 
Pini& Sleeve... aceite camer 334 
Pump Control. 2... 2630, 2654 
Push-Button. . 
Raceway .. 
Security 
Slide. . . 
Spider 
Storage ........ 
Suggestion 
Switch...... 163, 167, 296, 298, 300-303, 312 
Temperature Сопігої .................. 229 
Temporary Роме: 404 
ПОО КЕ ference 741-744, 747-751, 755, 844, 
ne 1... 871, 958-959, 1301 
Tote . .. 994, 1293, 1297-1301 
Truck 755, 958-959, 1301, 1306 
Wal Ves n e ee еа 2907 
Weatherproof Electrical............ 284-287, 
“КЫ T 289-292, 301-303, 312, 511 
BRACES, 
Back; SUNDON 2222222. 1724 
Boome see ere nre eres et 1540 
СапШемег oreet 1246 
Соте Е s 1105, 2019 
delat e eren 1540 
ЧӨШ БИр рти о 1124 
ЕЕРЕЕ 2019 
Seismic Мау 2168 
ШЕННЕН 2019 
Telescoping >... 1124 
АПЫ SUDDO 22222222. 1724 
BRACKETS, 
2-Way) Radovan о: 2029 
Abrasive Blast Cabinet бип............ 2402 
Accumulator Е 2494 
Air Conditioner Mounting.............. 2990 
Ait; Deodorizer:..-.--. nacen ea 1513 
i-9 


Brackets - Buffing Pads Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


МШ... 2586 Gauges ус ло алыу лыы 917 BRICKS, Мау 890, 1544, 1622 

Air Line Filter....... ..2590-2591,2593, беагпоі05....................... БВ АООТ ЕЕЕ 890, 2393 Motor... 80-84, 86 
а орда ..2596-2599,2601 бгеаве............... 897-898, 2451, 2453 Oven. . 1460, 1548 

Banding утту ея ка ил ктен» изын» 2535 Handles, Linear Motion 1315 BRIDGE РІМЅ...................... i 

Bathroom Stall. ..... ...2762 Lights 

Blower: ia cne ас 2974, 2976 Рай Separators ; BRIDGES, 

Cable Carrier Mounting . . 1835 Pliers 5 Crossover Ladder. 

Cable Tray ..... 285, 297, 309-310, 407, 1835 ^ Tools Hose & Саре. .......... ee 

Capacitor Mounting 65-66 Winches, Manual Lighting System Aggregator ............ 490 ВайагВив Ие... 2382 

Chock Mounting. . . . . .1128 Ваа i куел уе жш кшн» 1545, 1617, 3095 

Circuit Breaker Panel. ..199 BRAKES, BRISTLE DISCS.................... 2374.3 Roofing seiner Сы; 1544 

Clamp .. 2403: 2535. Boy Рал. RET a Rotary cose 725, 1579, 1581-1583 


Clevis 2537-2040! O-Eace е ac BROACHES, ШИТІ Безаооваавобаспанцооболоов 725 
Communication . . . . . 22209053102 С оао. T НЕС reu О е 29572. 5 Scraperz Ее 1460 
Condenser Mounting . ..43,3091,3094 Пігесі-Асіп0................. "m Кеумау а: 2257 Scratch сз оо E 8 1545 
Conduit з-с с 1309-310. — Electrically. Setia s dé Square: ecru e женк, 2257 Scrub. 
Contactor Mounting. . ..173 Electromagnetic Hs E 
Conveyor........ ОЛА н es eee 5 BROILERS oorr 1459 Snow. 
Doone сена уты 121, 1975 ШО”МШИКӨГ.........--....-.%. м: Sponge. . 
Electrical Enclosure. . 21309 Magnetic DISC: кс с 557 BRONZE, Stencil . . 
Electrical Support . . . 309-310: МоЮр2222,222220..9... e 954 ОП. 21902 SP i-e ое 
Encoder аа 226  SheetMetal............... Tape Dispenser 
22277 2480, 2537-2538 BROOM ACCESSORIES Texture 
Рал 2916-2917, 2920, 2925 BRASS CLEANERS Е Gace у 998, 1525, 1534, 1537, 1539-1542, Tile & Grout 
ШЕШЕНІ ТБН eee OELEK ҚҰЗАР ҚА БҮ” ЖОЗЕ СО X MIR 1544-1547,3095 Toilet Bowl 
Filter Mounting ..... . .2593, 2596-2599, BRASS, Tubing 
. . 2601, 2708 BROOMS, 
m Floor & Upright. ...... 1539-1542,1546-1547 ШШЙу.................... 
КИЛДЕК ЖАККЫ Atal oe CR M: 990 Vacuum Cleaner & Steam Cleaner 
, ПОМ. ене 4 958 ....... 
оа роваоасазаов 2225982510 пев 2119-2180 Гес E 1539-1540 Vehicle 
Framing «ees 4308, 1315, 2019. Иоанн олак 2I Mp E ue US 1593-1594 Wallpaper. . 
FRL Mounting. ...... . . 2595, 2598 i КЕ 905,1541 Window . 
Gearmotor......... . 72, 74, 85 е7 
Handrail........... . 1316, 2006 . 1548, 2161, 2394- 2398, 2400, 426, 2621 
Heaters ce ere 70, 3073-3074, | BRAZED PLATE HEAT EXCHANGERS Braces en ЛЕ e MEM ку MTS 1540 Wire Cup ............ 860, 2394, 2396-2398 
Cleaners EIE 1611-1613,1620 Wire Wheel................ 860, 2394-2398 
бгз ДАНА ОБАДАН АА ЛАДА 987, 1007 
Indicator Веасоп.... ТКТ ee INED: 2161 BRUSHLESS BLOWERS ............... 38 
J-Hook Hanger. ..... SS TU АПОУ ete ier eere Handles & Adapters......... 903, 1534, 1537, 
Di EE poten! ДІ osouonennonspancecnavendoapacc 2471 са 1541-1542, 1544-1547, 1551, 3095 — BUBBLE-PADDED WRAP 
Lighting Fixture ..... 0565....................... I Head Replacement Parts . . . . . ... 154251544 020522222005 4100 1402, 1415-1416 
esee nn n nn ОООО, 910,945 KIS. eee . .. 1546-1548 
МОЮТ Е И CIS 43, 121 ... 2463, 2465  BUBBLERS & ACCESSORIES 
Photoelectric Sensor . 274:2757414 29072168: ЕЕ 2 274332485: X RemovaliTO0lS 2.7 141007 нае ласы 2718-2721, 2727, 2764 
Pole Mount. ........ г ОЗОТ CANONS: 222522205000 nae 324347 Wheels. eurem Redes 2382 
Pressure Мавһег........ : i Г ; - BUCKET & PAIL 
Projection Screen Mounting Б BRUSH HOLDERS, Bags & Tool Organizers ................ 751 
Proximity Sensor. ................274,276 BREACHING TOOLS................. ТІЛІНДЕ eee еее а RT 24009 рое 2222. 
UMD ee Forks ... 
НаШ.................-...%... 1915-1316 — BREAD КИМЕ5............... - BRUSHES, Hangers... 
Regulator...... 2594, 2596, 2598, 2600/2601 Mp oe Аа а ыы M РДІ Ту і 
Rescue Equipment-Mounting . 
Hestroom Stali ca, еее 758, 772-773 
SCBA (Self-Contained Breathing ie BOXES eee 190, 194-198 
Equipment Wall-Mount 689: “Наптея 2222222. 673,712,715 
SONSON „еве aeniea ane ai: 214-216: ~ Maldle BIOCKS. eere nene 202 
Sharps Disposal Container 190,196; 202; 1909-1910.. 0В052222 -1775 
И nom ИТИ 1912-1913, 1916 НойҢе........................ 1546-1547 BUCKETS, 
ЕТПЕН“ 1924 Can Waste DM 90381545; ‚(Пай з ершк кыру ис: 1055 
Signal Device. .. . . 270-272,1919 BREAKERS, Ны 2200 1616 ceang, 1528-1529, 1534, 1546-1547 
Spoaker re EE 2023, 2039 Circuit (See Circuit Breakers) Cleaning............ 8086178897903 921 НОЗИ eat ud 857 
Structural Framing. ......... 308,1315,2019 Рауетепї...................... 715, 2513 ... 939-940, 1538, 1542-1548, 1582-1583, ОООО 890 
Television & Security Monitor Mounting...2022 үасиит....... 2748, 2903-2904, 2906, 3038 ............ 2382, 2394-2396, 2398, 2426 Mop.. . . 1528-1529, 1534, 1546-1547 
Thermometer & Thermostat Mounting . . .3035 Coffee Maker Cleaning ............... 1549 КРЕ ы а SER E 1621 
Tie-Down Strap ................. 964, 1106 BREAKROOM (НЕНІ Sei TL eee 15441570. Storage bones esee omnee eene ee 1133 
Toilet Stall......... е БІЛІНЕ ЕИ СЕИ е Е 1446: Conveyor: 22222222 ІШІ, ІШЕПШШравсаввавввавалаповвдаввов 857 
Tool Tray........... : Supplies a een. 1435-1440, 1442-1443, б(оштег........................... 1547 
Towel |Dispensely 259 72-2 1445-1446, 1450, 1459, 1817-1818 , 3 - BUCKLES, 
Truck Box: 2... 1 Banding & Strapping............. 1103, 1425, 
Urinal Partition. . . . . . BREATHER BOXES ............ 1680-1682 Песк.........................1544,157 ............. .. 1427-1428, 2535 
Мае Е Мерріпо оаа 1103 
МПС ЕЕС? “= BREATHERS, МЕТЕ 1425, 1427 
Warning Light ...... а Пезіссапі ит | 
Wire Duct. ......... E iter Venit o e EIE f | H BUDDY: JUGS 2...0. 1533 
Wire Management Hydraulic И rr eee к: 
Lübe Ридр. ене ne f ; - BUFFER 
ВКА ; Protected Vent Cones тесе dene cer IU 949 
Pad/Adapters-- 0677 905 
BRAIDS, BREATHING APPARATUS & EQUIPMENT 22222222700 161 ІШІП Әәсаввзавәзәвввесвзрөрвевово 634 
Desoldenng ЕЕЕ 939 десе кетет 1672, 1675-1685, 2407 
BRAKE BREWERS, 
ШӘ ЕН аовасеаввввавввавввчвв 917,932 Coffee & НоїТеа ............... 1440-1441 
Bleeder боге 917 [e Sed REDDAT ASA 2358 
Casters: 2..2. .. 1192-1211, 1315 BRICK HVAC 1578-1579 
Cleaners. .......... .:898,902-903, AOS ааа 2165 © like ee seca ce ener LAUD: Ари se ae uS E USE EE 634 
Conditioners........ 898 Hammers: senses nce ie 825:860/890. ШП 
Controls. sus 90° еМ пое eee ES 905, 1583, 1585-1586 
COVE Siete emer 2:00 ЖЕ СД Муус: ККЕ TO RISE ter eee ПІЛІ 222222222224. 
Ша 22222222... 898- 899, S65; ІТ ГЕ 890 
ТӨШӨ еее. 860, 890 
i-10 GRAINGER. Can't find it? Go to Grainger.com®. 
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Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing Product Index Bug - Cabinets 
BUG SIrODOSCODB- erimus US 565  BUSHING CABINET 
Killers & Accessories Swimming Род. 443) Head'Shanks РЕР 715  Accessories..... 1836-1837, 1840, 1863-1864 
ndaespeongaseoonn 1017; 1021-1023 1807 (ЕЕ... 1001 T0015: 2:2: 719:715; 919 — Ба5е5..... 22 СІРЛАНІЗД5 
ШІ: ОЛУУ Не 1021-1022 Ultraviolet .......... 1021, 3059-3060, 3093 Benches .1146, 1166-1167, 1329-1330 
Removers аа 903 Мібгайоп-Веѕіѕїапі................... BUSHINGS, Casters cone 345, 1192, 1194-1199 
ABS PIDE e ая 2817 Catches & Latches ... 827, 2016-2017 
BUILDER'S RODS ................... 879 BULK CONTAINERS & ACCESSORIES Black Forged Steel Pipe.......... 2774-2775 ПевКв......... 
ОЕ С ы 994, 1302-1304 Black Malleable Iron Pipe Dollies 
BUILDING WIRE................. PRUE oe c MI iem. О RU US c * 1 esdotdtuoadanonuoboQtUsdA 2770-2771,2773 Doors.. 
BULKHEADS, Brass Instrumentation Pipe............ 2794 Drawer Kits . 
BUILDINGS, Acetal Push-to-Connect Tubing......... ЕШ Вгаѕз РІре ЕТЕ 2791-2795 Fans 
Brass опа 2556, 2558, 2851 Carbon Steel Ріре ................... 2775 Frame 
СРИСРІре ccce 2819) Çhain-Goupling screenees 115 Handles 
Nylon tubino ere е 2557. ООП” 306,315 Hinges 
Polypropylene Ріре .................. 2819 Copper Pipe & Tubing ........... 2796-2797 Legs. 
BULB Polypropylene Push-to-Connect Tubing ...2850 СРМС Ріре .................... 2816-2817 Locks 
Base Removers С 2819  Drain/Waste/Vent. .. ............ 2811,2817 Movers 
changers е Stainless Steel Pipe. reser snes 2819 Galvanized Malleable Iron Ріре.... 2779-2780 Pulls.......... 
Crusher Entry Tubes Stainless Steel Tubing........... 2851,2858 Galvanized Steel Pipe ........... 2779-2780 ^ Replacement Parts 
СПЕ: Grounding} 00 306 Shelves & Trays... 
Exchange Pliers ae BULLETIN BOARDS & ACCESSORIES D MM ER Nn 2775 Unit Heaters. . 
Ное ДОТ ае 1358, 1367, 1369-1373 Іпѕшаїей.................. 306:315:20867 ЧӨН 2222... 
ModUl8S: ree toes Nylon Sheet Меігі................... 2086 
RecyclingiKIts хер, ВШІНОВН8....................... 2037 Plastic Pipe .... 2808-2809, 2811, 2813-2814, CABINETS, 
Safety Серуев: 2-22 900022559050 5... 2816-2817, 2819-2820 Abrasive Біа5іп0.................... 2402 
Shields, Abrasive Blast Cabinet . BUMP САР5....................... 1638 Polypropylene Ріре.................. 2819 АЕР (Automated External Defibrillator)... .1816 
Starters: Serre Polyvinylidene Ріре.................. 2820  AerosolCan.............. 1270, 1276, 1840 
Westers c ce eet Tees BUMPER INSTALLATION KITS........ 1127: ЛИШ@ӨЙ sari eee Ree 115 Air Curtain. 
PVC Pipe ....... 2808-2809,2811,2813-2814 Bathroom... 
BULBS, BUMPERS. QD cacti ала шынына н, Bearing Storag i 
кыру к ымны и и ERSTE 43674389 OO Era о ЛАЗО АВО 43, 143, 306 Bench bán 1146, 1166- 1167, 1329-1330, 1839 
Аігсга 2-2... 442-443, 445,447-449,451 ПосК.............................. 1127 Shaft Adapter . 1264, 1272-1273, 1281-1284 
Appliance. .. ........ 425, 436, 438, 445-446 — Door.................... 1985:20013-2005: ‘Ѕһеаме зе узсе ылу: 
АШОТ 437/444 "батепнас 222 a 1168: SSnapr osse Тик кка калек: 
Айотойме.............. 445-451; 971,977 Масіпегу а. 1127: 5реві Неше, о ы a a 
Blacklight. 2.1021 Рабо ое 1342 Split Taper Clear View 
i x Sprocket а 2152022 
BUMPS, Stainless Steel Instrumentation Pipe . . . . . 2786 Combination. i -1269, 
E КЕЗ АЛЕКЕ SAA Road & Speed ......................1129 Stainless Steel Ріре............. 2785-2786 Commercial 1258, 1260-1262, 1264-1267, 
Steel Instrumentation Pipe ............ ЖЕР 0 .. 1269-1270, 1284, 1330 
BUNA N RUBBER ... 2202-2203, 2205, 2207 5Шш6............................... ВО Computer: е: 345, 1332 
АО 428, 430-431, Тарег-І0сК..........................115 — Counter-Height . 1836-1837, 1839 
...433-434, 437, 444 BUNDLING Cylinder 
+ « 436, 439-441, 446 Кі..................... 1423, 1425, 1428 BUSINESS 
BER acc n 445:448-449. Мате... 1421, 1429.  Епмеорез 2... dO 
Exit Signz а 446-M7 Straps ......... 400, 1423, 1425-1428, 2535 Forms & Record Books ................ 964 
Extended Service... neces ‚ 
Flashlight. . . ............ BUSINESS CARD HOLDERS. .......... 828 
Floodlight’ 3365 
Fluorescent ает енне нан BUTANE —— У с тл С ВЕ 
ЖОККО лү сү ДЕ Fuel Е Hep 
Шоев sees. 3007001) Fastener Assortment ma ee a 
S O A Soldering Irons & Kits E O 
ЕЕ Fire Extinguisher . . е ОЗО 
КЕК екЫ МЫК ПОК BUTCHER KNIVES First Aid & Medical 1275, 1809-1810, 
ЫЫ a 441,490: 9 BUNSENIBURNERS З — — сша Л 22220 29 9 G a a 000066 1812-1813 
HID (High-Intensity Discharge) BUTT Flammable Liquid .............. 1836-1840 
und hne UH 430-435, 444,517 BUOYS, Calls os E 2222... Flammable Material. . s 1836-1841 
High-Output Fluorescent . . . ........ 425-426. "Key Float; eve ees 1964 Connectors ... ........ 38574861 385-330 Нав хс. 1345 
High-Pressure Sodium (HPS)........ 432:434 RING scien o E ТОЗО Hinges ЕРЕ on EDS 2008 Garde Т 1324 
Incandescent............ 238, 272, 436-451, рсе Еа 383, 386, 388-389 ^ Hazardous Material. . 1815, 1836-1841 
днае асур аса 488, 957, 971,977 BURLAP..........................2215 Healthcare . . .. . . жаке аак кж ТОЙ, 
Indicator Ввасоп е 272 BUTTERFLY Нуагашіс Ноѕе mdr Ur 1276 
Паге. 441, 450, 3079, 3081 BURN CARE FIRST AID SUPPLIES & KITS Bandages. 5e reete eset eis 181 Hydronic Heater... eere 3089 
LED es 25522222. 239:272/423:4247427-434 oe ce) eee ee 1807; 1809-1814: Dampers кш л. 3100-3102 Industrial . . . . .1146, 1166-1167, 1258, 
GEO UE 436-444, 446-451, 977 Vao СоскоШ а ou -. .. 1260-1271, 1273-1274, 1276, 
locomotive Аче РСЕ: 443 ЕШ CONTROLS, ЕТЕРІН 2782, 2788, 2885-2886, 3099 1283-1284, 1322, 1329-1330, 1346 
Low-Voltage......... 238, 442, 444, 446-450 Gas..................... 3032-3034, 3086  ,ДҺҺәәәәәәәәҙҺҺ(блһшюпа................ 1265, 1267-1268 
Medical: rers BUTTONS, 741-742, 1260-1261, 1266-1267 
Mercury Vapor Emergency; баны... ДЕТ KG) Ee ECCE ETSI 1261, 1967 
Metal Halide............. PB ae 2222 5 1978  Kickspace Неа 
Miniature....... 238, 272, 445-451, 971,977 Соок... еен нан 1441 Pendant ӘаШоп...................... 241 Laboratory... 
ТОШ ИШЕ ШЕ 2222222. 446-448 К ОПЕ сны n Эме 3036 Юр 235, 237, 239, 242-247,267 Locking . 742-744, 1258, 1260-1270, 
РАВЕН. 433, 441-444 pun .. . 1273, 1276, 1281-1284, 
Pilot Light: е. 238,447  BURNISHER PADS. ............ 1584-1586 БІЛҮІ RUBBER. .............. 2202-2203 TE 1330, 1346, 1495, 1526, 1839 
PE Compact AERA esr 428-429 Medicine asss cenene шд RA 1495 
Projections eeaeee BURNISHERS, ВИЕ 271-272,1920 Mobile ....... 2-745, 747, 946, 1146, 1154, 
Push-Button ai UR Ж ets ВТ 1579 . 1166-1167, 1265, 1268, 1271, 1275, 1332 
Шап 22222 BX CUTTERS УЕ 843 Mobile Рагіѕ.............. 1166-1167, 1271 
pee MEN BURS, Modular Drawer. ЕТТ ОТИ 
Reflector ....... ІНІН 2298-2300 ModulariParts 2222“ 1167, 1271 
Rough Service. 222222. 435-436 ЕЕ НЕ Modular Storage . . 1167, 1271, 1324 
Shatter-Resistant............. 424, 426-427, BUS Office и лу: 1260-1261, 1266-1267, 
CERE у 429-430, 435-436, 441 Сапз........................1146,1447 G CHANNELS е „0. 1337, 1344-1346 
ЭПР 446-447 Сівапегѕ............... 903-904, 921, 1511 Plasti Ы 2198, 2014 Outdoor ....... 1264, 1269-1270 
Spiral a Mo ee ener 436-437. 51 De Connector Kits nee ee an ee wu e ) Overhead Storage ................... 1271 
SO I 441-444,488 — һгорСаШе$......................... 336  c.eLAMPS pm А du i M 
Im 437, 444, 448-450 Duct -ивев..........................180 arts Storage. . -1167, 1260-1274, 
Grins CHAM АСЫ AU о 308, 831, 833, 835-836, 1731, 2830 .— ‚1281-1284, 1308, 1320, 
Pans eet PRO nant A er 1448 Bon . 1322, 1330, 1346, 2055 
Шыл л due gg СЁІМ68..................... 21596,2837 — peqestqp ............... 1271, 1320, 1322 
Pegboard. . 1264, 1267, 1270, 1283 
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Safety .. 1836-1840 
SDS Storage .. 1898-1899 
Security 1258, 1260-1271, 1276. 

Р 1281, 1283-1284, 1329-1330, 1332 
Server ce лыла E E eem Sere 345 
Side Tool .......... ..744 
Sliding Door. ....... .1271 
Sliding Drawer Parts . .1274 
Stackable.......... 4271, 1274 
Stainless Steel.... T. 1262, 1268- 1270 
біваптНеаег:.. eene ets 3089 
Supply... 1167, 1258, 1260-1271, 1273, 

РЕР 1276, 1281, 1283-1284, 1346 
AMG Юр ане eae 1261 
Toole 741-746, 946, 1146, 1166-1167, 

545455. 1261-1265, 1267-1272, 1281-1284, 

e c 1322, 1329-1330, 1346 
Un: co E 755, 959 
Unassembled. . ................ 1260, 152 


Wire.... 
Wire & Terminal IM. Vtt enis 1273 
Worktable & Workbench . ГЫ Ше 167, 


Climbing Ѕуѕіетѕ ................... 1779 
Clip & Thimble Kits . А 

Ср 
Connector Handles 
Connectors. ......... 


.2443 
pi 1129 


Fastening Clips . . А 
Fault Locators «oer rs 


ШШ sete 

Meters ee e en 354-357, 562-563 
Patch Cords........ ... 946, 350, 354 
Pathway Mounts ...... 121835 
Pathways, Fire-Rated .... 2741845 
Protectors ...... 292, 300, 309-310, 376-378, 


ААЛА E 389, 405-409, 1129 
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Pull Switches & Accessories............ 266 
Pullers & Accessories ......... 344, 845-847 
Pulley Blocks... eee a 1085, 1090 
Pulling Lubricants .......... 847, 2438-2440 
Ramp Carpet Traction Kits.............. 407 
Бай ое 298, 405-407, 1129 
Reels P 396-398, 557, 2436 
Seals cetero den tisse eae 966 
Shears аво 310, 669, 679, 716, 813, 
Те” 815, 843, 851-853, 922 
Sleeve-N-Thimble КИв................ 1 
SIIBIS.. socer 356-358, 670, 844, 921 
Splice & Tee КЇЅ .................... 3067 
Splicing.Kitsz- жые Ал 381, 3067 
Splicing Кпімеѕ а. 852 
Splicing Protectors ............... 376-378 
prp ыы 343, 351, 356 
Springs... cemere 266, 319 
аре ши диск ш аан сы Кана 888 
Strippers & Accessories........ 337, 357-358 
383, 670, 813, 839, 844, 852-853, 857, 921 
SUPDONS Е 266, 309-310 
ӨМӘП6І5::..22.2552202 22220220 1089 
ЕС 888 
Testeri Remotes „ае r 
Testers: =e aane кзг 354-358, 562-563 
СЕНКЕ 309, 1088 


345-346 
Hangers ооосоовоаввазрвовооецоо 309-310 


іа 
Sleeve Fittings 
Sleeves ........ 


CABLE MARKER 
kabels 7 367-369, 371-373, 1903, 1906 
El зыт кыят» 368-369, 371-373 


Ваве 
Battery Вооѕїег............... 
Вогеѕсоре Extension........... 


Category Бе... 

Category б 
Category ба. 
Circuit ааа 


Computer. ..... 224, 3M, ES Pug 2336 


Continuous Flexing 
Data & Communication 24, 
Tom 346, 349-350, 352-354, 597, 1803 
Direct Burial............. 336-337, 341,514 
Drain СІвапіпд................... 673, 863 
Electrical EET T S 315, 337-341, 404, 


Electronic ... 224, 340-342, 344, 346, 352, 354 
Entertainment Industry 


Pea iemara canines 337, 339, 341-342, 350 
УЕ РЕИНА 342, 344, 346 
ЕТЕ а анон 343 
Fall Limiter. ......... 1776, 1779, 1786-1789, 

МТК RT 1791-1793, 1796 
pon Me TE 337 
Festoon буем. 1093 
Fiber Optiot e eco cer 273, 349, 354 
Fire NaM 252522602022 315, 341 
Flowmeter oe eren re 2683-2684 
Frequency Drive: 2.22.2 155 
Galvanized ove ems Her 266, 1087 
Garage поо еее 1121 


Gutter Delcing zc cose me ERIS 3067 
Healthcare Facilities (HCF) ............. 315 
Heat Trace: е: 3067 
Halst СОПОТ е 337, 340 
Hose Ѕаѓеіу................... 2530-2531 
Intercom е 341-342 
Interface а: 343, 349-352, 2336 
Inventore ана е 929 
Mrrigation а 341 
Ире Е: 923 
ГАМ ане 340, 342, 344, 346 
Lighting Fixture .................. 339,514 
Linear Motion Асїџаќог ................ 146 
Мета Саба 315, 337 
МЕТЕ 550 
Microphone а 
Motor Control 
Multiconductor. 
МШНІргігей--...-2.--2::.2-.2:--.. 341-342 
NM-B (Nonmetallic Sheathed)........... 337 
РПопе АЗА ЕЕ cepa 341, 349 
Ріре Неайпо 5:5 e лса хэл К 3067 
Pipe Inspection Camera............ 616, 864 
Репитер: 341-342, 344, 349 
Power Distribution Center.............. 340 
Пр a e de delega 339 
Radios 6 342, 2024-2025, 2030-2031 


бесш з-с 341-342, 1353, 1961 

ШШШ s eee а к 275, 2480 

ЕОМ C E E 

Shielded зг ш ЛА: 

5000 E шотлан see 

ЛОМ НКЕ КЕЕ ХО 

Solenoid Valve 

5@@ сены repe nett 

SPC Connecting 

Speaker у сыа иш vec epe 

Stage Lighting 

Steel 0-7 

STOW: ызчы: 

Telephone 

Test Equipment... eene 920 

Thermocouple Extension. .. . ........... 230 

Thermostat- cee eaea л ы с 341 

ННІ. +» 1085 

ТАНА 22. 964 

Тау аа Шаты 336, 340-342 

Unshielded.............. 336, 341-342, 344 

[TEE 352-353, 1903 

VOR ee certes С 342, 350 

МОВО ое 342-343, 350, 352 

Video ЅигуеШапсе................... 2022 

МЕЈО е 339, 923, 2415, 2417 

Winch 2222. 1054, 1064, 1083, 1085, 1121 

Wire Rope... 310, 1054, 1064, 1083 
МККда л arch 1085, 1087, 1121 

CADDIES, 

Baggage 

Cleaning 

Cylinder 

Dishware 

Drum 

Folding Chair . . .. . . .. 1165, 1187, 1340-1341 

Ғо00 Service: e eere eee runt 1448 

|ui еш ЫЕ есенна е 2 

ІШЕ аядан 1016, 2523-2524, 2526, 2528-2529 

ОСКОН ЕА 1917 

РаПе ets 1170, 1180 

Pipe Fitting: =... 2751 

Receptacle Rim ..................... 1525 

Spill Controls s. sete cmn 1861, 1865 

Spons Equipment... 5e 1479 

Meere eese eere ers reyes 1165, 1340 

Toit Bowl Brush зу: ere eR 1543 

TI] Lees л КЛР HO EEG 1550 

Wire Кее: 847, 1164 

CADDY BAGS ...................... 1525 

CAFE 

Спа н E E ЕЕЕ: 1446, 1483 

Tables. ERE EN 1446 

E E A 1457 


CAGES, 
Air Conditioner Condenser. . . . ......... 3094 
Fixed Ladder =н 1028, 1049 
Tre Inflation» ae a 
Wire...... 1244-1245, 1258, 1317-1319, 1452 
CALCULATOR PAPER ROLLS......... 1356 
CALCULATORS................. 883, 1360 
CALENDARS & ACCESSORIES. . . 1369-1371 
CALIBER LOADS ................... 2169 
CALIBRATION 
Еа С ыы. 595-596 
1801-1802, 1804, 1806 
1801-1802, 1804, 1806 
ЕЗ ta нда pu eros 1900 
PUMPS. scene rne 597, 872, 2637 
ODIUEIOnS сулук учаар ы rete [en 


.. 544, 596-597, 872, 2637 


Tools ‚. 1804, 2343, 3040 
ТООСОО nae Uu ant. 645, 1434 
Wrenches: Pr 3040 
CALIBRATION KITS, 
Gas Detector ........ 1800-1802, 1804-1805 
Pneumatic: аа 3040 
CALIBRATOR 

ASES s eese L qu ETE EEES 548, 604 
Pressure Modules .................... 597 
Transdücers... corse nacre ин 795 
CALIBRATORS, 
Blackbody 


Current. . . . 
Dry-Well. . . 


Dual-Block. . . 

Handheld. . 

Infrared: eerie mns 
Multifunction 

Noise A E E 
Pressure 

Process 

RTD (Resistive Temperature Detector). . . . . 596 
Sound Level Мейег.................... 624 
Temperature: е 595-596, 604 
Thermocouple . s: secman кык cece 596 
Torque Wrench: 522222222220 795 
МОКаД 5 eee eere ER T MOT 596 
CALIPER GREASE................... 898 
CALIPERS........... 339, 2325-2329, 2336 
CALL BOXES, 

2-Way. Radion. 250222251062... 2034 
CAM 

ActioniClamps :.- seme nanana 2318 
Аттар scm a 1394 
Buckle Straps ................. 1104, 1106 
Followers a e олш terere tems 139 
Handles ое 2322 
lockiFittings ЕК 22222 2765-2767 
LOCKS а: 1321, 1963-1964 
CAMERA 

Batteries 52.22.2... 534, 606, 613 
Battery Сһагдеге ..................... 
Сабе ЕЕЕ ае 352 
Control Кеуроагаѕ................... 2049 
Нвабв ае 615-616 
Power Supplies, ССТМ................ 2047 
Testers. eemper teen 2047 
CAMERAS, 

Closed- Circuit Television (CCTV) . . . 2045-2047 
Dashboard Е 2047 
Digital Video! 22 954, 2046-2047 
Firefighters' Іптагей.................. 609 
Interior Vehicle ла e л 2047 
IP/NetWorks е 2045, 2048 
Pipe Inspection .......... 615-616, 683, 864 
Rear. View os reser рл es pner 
Thermal Imaging . . . . . . 605-609, 611-612, 614 
Video Surveillance. . . . .......... 2045-2048 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Product Index 


Орепеї ceu 812, 885, 1455, 1620 
Scrub Brushes 1542-1543 
Wrenches: e RET 357 


ТОКЕ E E КК trem 3096 


CANISTER 
Dust Collectors 


.1673, 1679 
321/99 


Ventilation Duct........... an 
432, 2437 


Welding баз: 
CANOPIES. es 980 


CANOPY 

Carrying Bags... c<cescssecsseaneens 
Frame Snuggers 
Lighting Fixtures 
Пее а. 
ОИНАЕ ОЯ 


D.O.T. Approved .1843 
Dispenser: ы ы К А ү 1842- 1844 
Disposal enne 1815, 1843-1844 
ЛЕТТІ 72727777772 1844 
Flammable Liquid .............. 1842-1843 
Flammable Material ‚.. 1842-1844 
ШЕ ren ар 1842-1843 
Garbage Musee de TER Cre 


im Waste 2 
Plungers aiai с-з: 7 
Recycling E A 

Safety 
Sanitary Napkin 
S 


Screws 
. .308, 1106, 2055-2068, 2071, 2112-2122 


CAPACITANCE METERS 
óngnabotacunaapnónud 536-540, 543-544, 558 


Райи sees ke xe eR 34-35 
General Purpose .............. 8-14, 18, 63 
HUAC ЫЫ Е Е 28, 35, 56-57, 59-60, 63 
Pump-Duty.......... 9-13, 22, 24-25, 28, 56, 

OU rM MR 60, 63, 2675 
MastidoWt. rere 31-32 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


CAPACITORS, CAR WASH 
Air бопййїопег................ 65-66, 3031 Components. ...... 903-904, 1545, 2616-2619 
ШОШО а 460% 0MOÍ0IS sense es des 33, 37, 2474 
Motor RUN. оное енен 66,3031  Pumps........ 1002, 2668-2669, 2693, 2698 
МОГ ТАТЕ е 65, 3031 
Refrigeration- -e menee eee 65-66, 3031 CARABINERS 
атын ER 1776, 1779, 1936, 1964, 2043 
CAPILLARY TUBING ................ 3017 
CARAFES, 
CAPS, Beverages де ада узата 1441 
ABS Pipen аа еее 2817-2818 
Aluminum Cam & бгооме.............. 2767 CARBON DIOXIDE 
Baseball. acasin aion eee 1641 Пеюсіпв............. 581, 617, 1800-1801 
Battery: 222222222. 922-923 Нешінірге.................... 2430-2431 
Black Forged Steel Pipe.......... 2174-2115. SensOIS ае 1801, 3028 
Black Malleable Iron Pipe ........ 2771-2773 Testers: c-on ei 581, 616-617, 619 
|o A rM ты 2757 
a EE EE E A sana O 650,652 CARBON MONOXIDE 
Bouffant: |. 00. 174917560 Аја. 
Brass Compression Tubing ............ 28597 Апае. 
Brass Instrumentation Ріре............ 2794 Calibration Kits 
Brass Instrumentation Tubing .......... 2859 Detector Relays 
Brass PING ае 2792-2794, 2855 Detector Testers 
Brass Tubing ........ 2806, 2854, 2859, 3094  Detectors.... 
BUMD. uui e tttm as 
Carbon Steel Compression Tubing. . . . . . . 
Carbon Steel Instrumentation Tubing . . . . 
Carbon Staal PIDE oae enean 
СОПОШ ЕСЕ ЕЕ 
Copper Pipe & Tubing 
E I CIS 2796, 2798, 2801-2802 
СРМСРІре =. 
ІНІНЕН. 
Discharge... novem 
Drag Shield... ornnes 
Drain/Waste/Vent............... 2196, 2798; — Square тит... 2181 
MEE 2812, 2817-2818 Тгеай Ріаїв.........................2181 
Drive iin erem оа 101052656 Tine cane cea УНУ COLE 2181 
Ductileslron;Pipe: у узш ууун а» 2782 
Dust ЕЛЫ АДЫ ОК: 2489-2491,2559  CARBOYS..................... 656, 1525 
Ends o ача е а КО: 296-297, 308, 1221 
ОРОТ 1315, 1477, 2006, 2586 CARBURETOR CLEANERS ........ 895, 898 
Furniture Гед а: 1342 
Galvanized Malleable Iron Pipe ......... 2780 CARD 
Galvanized Steel Pipe ................ ОТВ Ное 828, 1245 
High-Vislbility: Жаш eee ше 1641 Readers & Accessories ................ 533 
HOSEN es cines 1947, 2765, 2767 
ЧОЙ АРАДАН А A Н CARDS, 
КЇЙ siete cae ce 2 0 16412,1790 TAG Drive me ee 155-156, 158 
ОШЕА A 302,320 Drive Communication ......... 155-156, 158 
PFA Compression Tubing.............. 2856 Flash Метогу...................... 1354 
Plastic Pipe 2808; 2810 2812-2814 Job CO e л: 1375 
Tn 2816:2820:2824% Құл ce сеа 1971 
Plastic Push-to-Connect Tubing Laser Target. 222222222. 876, 879 
КЛИКА КАЛЕ a 2954/2007, 2990. "Bayroll 222252222279 ЛУ О ever ec UTD 
Plastic Tubing. .. 2554, 2807, 2824, 2850, 2856 Тіте Сіоск......................... 1375 
Hug vo 2-2 332 2Wallab а 1907 
Polypropylene Cam & Groove .......... 2765 ЖЕН уз лс тл уз. ы 3025 
Polypropylene Ріре .................. Ire МаЖег::255-.- алын ы ааа 373 
Polyvinylidene Ріре.................. 
Push-BUNON: -< sos eaei ainan 
PVC Pipe ...... 2808, 2810, 2812-2814, ШУ Те Еи ЕНЕ 1106 
Radiator ЕА А 918 1188-1189, 1280 
Receptacle oce eene -302:320 Це ЕНИ Ее РАЦЕ 
UW оаввенсвоздалововвовввв : 1727,1741 
Stainless Steel Cam & Groove. .........2767 5еа6.............................. 966 
Stainless Steel Compression Tubing . . . . . 2858 Stabilizers- saarnan 964, 1102, 1104-1107 
Stainless Steel Instrumentation Pipe . . . . . 2786 — Tie-Down Equipment.............. 964, 980, 
Stainless Steel Instrumentation Tubing. ...2858 —  ................. 1095-1097, 1102-1107 
Stainless Steel Pipe............. 2185:2186 Winches е 1105 
Stainless Steel Tubing . . . . . . 2788, 2803, 2858 
Syringe Tip & Воће... 2235 CAROUSEL PALLET TURNS .......... 1180 
Test Tube E 650 
ге Мае а.е 949-950 — CARPENTER'S 
Torch-Guttihg: 5... see cance es 2420 Аргопв.. 
Vent..... 2671272252949" 3088) 309653103" (г Е 
Ма. 2949, 3088, 3103 Hole Saw Kits ....................... 701 
Мето еее ТЗЭ ILE Pencils MR 882 
Pouches аа MU S 1782 
CAPSULES, Squares с ou e qu e: 882, 2342 
БАУ. 2172 
Leak Detection: а: 3009 CARPET 
Adhesive МО22165 
CAR Adhesives ................ 889, 2216, 2228 
Alr/ETeShenters a лгал: ш тр ты 9022” Воле 
Dollies Cleaner Attachments....... 1577-1578, 1583 
Dusters ... Cleaners........ 904, 1517, 1520-1522, 1577 
Lamps, Miniature 
Polish: coe dosis 520 Rear . 903-904 
Undercoatihgs:: senem 906 
WAKES: аа а usd Un UE 902-904 


Find even MORE on Grainger.com? 


Can - Cartridge 
Defoamers: ае ва 
Deodorizers . . 
Detergents . 
|y ee шагады ша иы: 
Extraction Cleaners & Rinses 
Md OP A IRE RR 1517, 1520-1522, 1577 
Extractors & Accessories. . . . ..... 1577-1578 
Heat lon а e SE 889 
Installation Т0015................. 806, 889 
Knee Кіске a 5. eere р eleme 889 
убас eoe оик E 806, 889 
Masking: „=. 1100 
Matting (See Mats) 
РИСТЕ К 1179 
Protection Film & Applicators 
зой osa Re 1099-1100, 1623 


Protectors . 
Pullers . . 
Runners. . 


. 1099-1100, 1577, 1623 
9 


Seam Rollers . EER TOOT 
Shampoos i ioscan 1517, 1577 
Shears cia eoe cease cos neces 813, 889 
Spot & Stain Removers ........ 903-904, 921, 
e 1517, 1519-1521, 1577 
Spot RUSOS 2-2 22222. 1543 
Stretchers ЕЕ 889 
SWOeeDBIS. cites eire US 1569, 1580 
Tape...... 889, 1388-1390, 1392, 1889 
ТАТЕ ы eater 889 
CARPORTS eee eres n 980 
CARRIERS, 
Байман 921 
Cable . 398, 407, 1092-1093 
Chair .. . 1165, 1187, 1340-1341 
Cylinder 1169, 1175, 1180, 1184-1185, 
ТП 1806, 2411, 2437 


. 931, 1139-1143, 1186-1187, 
. 1861, 1864-1865, 2673 


|n т 1798-1799 
Hose. 407, 1016, 1092-1093 
ІНІ; шунын E ЗИН 1007 
ЕТЕР Е ЕЕРЕЕ 1184 
А жо 740, 749-750, 752-753 
CARRY-OUT FOOD CONTAINERS . ..... 1439 
CARRYING CADDIES...... 1525-1526, 1533 
CART 
Bags. сау с E ТАА 1526 
Casters ы eterne 1192-1211 
Dorrals >; scele нушы etes 1168 
КЕНЕН 1153 
КНИГА rie ep eror rx ERO 744 
Replacement Parts ............. 1195, 1204 
ПМЕ eee ed EC 1238 
Stabilizers:- 2 E 1217 
Мге Садое аана 847 
CARTON 
Staplers see cien ан 


Strapping Machines. . 
Strapping Supplies . . 


CARTONS, 
Packing & Shipping............. 1400-1403 


CARTRIDGE 
Adhesives ..... 


. . 1673-1674, 2402, 2408, 2641, 
ie 704-2708, 3004, 3054, 3059-3060 
Heaters ... 3063, 3066 
Housings . . 


MANOS =. уллу а бла 2381 
Pulls ЕК сы ы босу 2748, 2751 
|| e 2381 
Sealants. . . 2226-2227, 2229-2233 
ШОСЕ Е ООНА we 3065 
Маме Bodies. cen eee 2415 
pri eer t 2475 

i-13 


Cartridges - Ceiling Fans Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


CARTRIDGES, ТОВА 1156 Ductile-Iron.............. 1196: 1199-1200. МО ана 
Вале АЕ 2759 1681....... 67357417, 1144-11515:116671167; ЕР 1192, 1195 Warehouse. 
Filter (See Filter Cartridges) ........ 1271, 1278, 1280, 1447, 2313 Evaporative бооег................... 2998 Washdown 
Label Maker........... 367-372, 1378-1379, Trades ......... 747,1146, 1166-1167, 1271 ^ Extreme Temperature ...... 1194, 1200, 1205 Welding 5сгевп..................... 2410 

аа .. 1903, 1905-1906 Elangedis О л eei 2002 QR WOTKDBDCTISS ЕЕЕ К 9251203, 
Leak Detector ...... .3096 Food Processing .......... 1102 11941196 222022222 ы: 1205-1208, 1321, 2428 
PUMP ioc sx ure deme ew 60 о ПЫ, 1183, 1274, MAT. ers 1199-1204, 1206-1207, 1209-1210 ^ Yellow Zinc Chromate 
Respirator .......... 1669, 1671-1677, 1679 Food Service ... 1192, 1194-1196, 1198-1204, ................. 1192, 1194-1196, 1202 
Rotary Joint «socer emen 2846: ^ Vending; eoe ТАЗОМ 22222222222 222. 1206-1207, 1209-1210 

Forged Steel ............. 1195, 1197-1198, CATALOG RACKS......... 1349-1350, 1383 


Scale Inhibitor...... 2703-2707 welding 
Smoke Emitter. . ...3096 || ыы ; -1154, S ir UM DM E КК 


CATCH BASIN 
Grate Нооке eese mes 1868 
ШОП УУ УОТА ЛЕ ОЛ ЛЫ 1868 
CARTS, Gurney . . . . 1192-1193, 1199-1203, 1206-1211 
РАП ТТ CASES, Hamper 2...2... 1192-1196, 1198-1201, CATCH BASINS .................... 2724 
Air Cylinder 2-Way Radio ............. 2029, 2031-2032 2-5 1203-1204, 1206-1207, 1210 
Audiovisual Air Conditioner Wall............. 2992-2993 Нага Ноог............... 1192-1193, 1198, САТСНЕЅ & LATCHES 
А i Annular Cuter -..- 52er: 740. 56 1200-1208. 13356 ee eee museos: 027,953,2016:2017: 
B Callbratorz теа ees eem 548,604  Healthcare.......... 1192-1196, 1199-1211 
Клер S 2 Chain бам.........................1004 Hooded ............ 1193, 1197, 1206, 1208 CAULK 
ТЕ Sm Clipboard Ғоп.....................13827 Норрег............. 1192-1205, 1207, 1209 ЕТ 2-0. 
22. Весов... TON 2AT. НОӨрИаІ............ 1192-1196, 1199-1211 885, 2172, 2219, 2234, 2236 
кайин аз Electronics Tool ............. 750,844, 1306 Іпйисігіз!.....................1192-1211 
E : Emergency Flare ....................1925 Іпѕійийопа!................... 1192-1211 CAULK GUNS, 
i aa : Eyewear. teens 1655:1668 ME Inverter TEE 1205. -Al-Powered: а: 2233 
ООР с Gas Detector ..................1803,1805 — Kingpinless ......... 1194, 1199-1200, 1205 — Cordless. .. 670, 679, 684, 688 
Pees aerate Gun & Ае: а 1805 — Eadder.-- entren: 1200) Мапа 22342036 
Insulating ВІапкеї................... 1731 Laundry Hamper ..... 1192-1196, 1199-1204, 
ШЕН. ТАБА ЕТЕ US 1206-1207, 1209-1210 CAULK, 
Label Machine.......... 367-370, 373,1902 Leveling. m e ees 1205-1206 Fife Barmer: -rrace nene ee eec RE re 1834 
Measuring МЛеві..................... 8715: ТОСКО Е 1192-1202, 1204-1211 Indoor & Outdoor........... 906, 2226, 2228, 
Meter & Tester....... 354, 536-537, 539, 546, Low-Profile.............. 1/193:110751202:— ате 2230-2233, 2236 
HEBES S .. 1155-1156 . .548-549, 557, 563, 604, 625, 1305-1306 22221221206 51208 12102 Painters ТЕЕ 22302221 


АКУ 4989; 1168, 1178 M OSCIlOSCOPE ч i 1192, 1194-1196, Ріре ЇПЄШаЙӨП с 2834 


...1821 PAPR & Respirator 1199-1204, 1208  Refrigerant Шпе..................... 3012 
ОЕА ChtnsrsauauspecusBoseddbasbUon 1305-1308 Мапшасішіп0................. ШОРА ТТЕ SATUD КККК 2230-2233 
1160-1164 — PipeThreader ....................... 871 Material Handling .............. 1192-1211 
1145:1146; PONG oe еланнан vens 368-370 Metal Fabricator .......... 1192-1200, 1205 CAUTION 
SdatdabHosaansss 1152-1153, 1447, 1449 Ргоїесіме..................... 1305-1308 Мопоргепе.........................1195 — Signs 1129, 1527, 1882-1886, 


Hand ..1147,1152,1154 Воіпд............... 748-751,1305-1306 Меоргепе....... 1202, 1206-1208, 1210-1211 1888-1889, 1922, 1932 
Handicap Mobility ................... 1168: ЗАМЕ ааа ааа: 1006 МӘҒ-СегіШей........ 1192, 1194-1196, 1198, Tags. . КИЧИК сс тИ 1406, 1891 
Healthcare . . . .. 1146, 1152-1154, 1169, 1275 СВА (Self-Contained Breathing Apparatus) ........ 1201-1202; 1209-1207,1209* ЛЕ 1926 
Heaters ы Ши ынк аске ЫЗ 3071 Storage. сулы ree greet 1685  Nylon..... 1192-1202, 1205-1208, 1210-1211 
Heavy-Duty ...... ..1144-1152, 1154, Storage ............ 1301, 1305-1308, 1566, — Octagon Ѕїет ...................... 1208 СВ RADIO 
ЕНЕ: .. 1167, 1178, 1447 22222222. 1685 17312600 се Equipmerit- 22-2 1192-1201 | Micropfiones 2222... 209 
Hose Reel.......... 1016,2529 Ѕігобоѕсоре 2585; 222222 22222220 1203-1204, 1206-1211: “Speakers: ее еен 2033 
Housekeeping . . . . 1169, 1526 Test Lead 548  Pharmaceutical................ 1192-1196, 
Hydraulic.......... A175 ОТОО. сло: -751, 753-754, 844, Е -1203, p (В RADIOS: o 
Hydraulic Filtration 
Industriales 
Inhalation Therapy. . . 
Instrument. ........ : |ШНеваавввбовваэантаввввввнті V ШЕ оааапэзсазрдазаазвпов 1365, 1615 
Insulated .......... 5 CASTER Polyolefin........... 1192-1196, 1201-1202, Shredders .................... 1376-1377 
ANION Size г-и шукш К ар кат: 152 Adapters aE E EEA о SE Wall” a a ГЛ: 1206-1207, 1209 
Laboratory.......... Polypropylene ....... 1192°1196, 119811995 СОБЕРИТЕ ТИЕ 1354 
Шапазсарев. o. a orco M B. КЄ 2. oer eve 900, ТОВ 4208, 1995. е 1201-1202, 1206-1210 
Laundry erm Polyurethane........ 1192-1203, 1205-1211 CEILING 
Ea aana Postal Натрег................. 12011206 ЖШ Diffusers ЕРОТ 3102 
Ше E Кае .. 1175-1177 Оше1-Виппїпд... 1192, 1194-1195, 1199-1200, — Electrical Box Supports ee усл ыы 309 
Шеп 1157-1159, 1169 Лев... ШІ 222. 1203-1204, 1206-1208, 1210-1211 Heater Trim Кйв..................... 3075 
{даек eee 1184 БИ е атынын ск ВАН 1198,1205 Heaters . . .3073, 3075-3077, 3087-3088, 3090 
Мате ..1154, 1349 CASTERS, Restaurant. .... 1192, 1194, 1196, 1199-1203, Ноо 
Medical & Surgical ..1146,1152-1153,  Aerospace&AirCargo — 00 eee 1206-1207, 1209-1210 |405сгемдігімегв..................... 704 
E EE КЕКЕК T 1169, 1275 sees «1192, 1194-1200, 1203-1205 Виррег............. 1192-1204, 1206-1211 Mount Air Conditioners ...............2995 
Motorized. ... ...... 298911168: 1178 All Terrani е 1204 Scaffolding............... 1043,1207-1208 раіпіѕ......... 1595-1596, 1598, 1604, 2763 
Orden Picker ouo Sn 1147-1148, Aluminum ............... 1199-1200,1202 бепі-біегі......................... 1196 Panel Heaters, Radiant ............... 076 
сун Кес node Antimicrobial ..................1194, 1202 — Semipneumatic.....................1204 — Radiation Dampers ..................2942 
Organizer: ss. «ee але Antivibration .................. 120812085 Ле hos oun CES К 1207 Repair Compounds .................. 1604 
Paint Sprayer Р Automotive. ......... 1192, 1195-1200, 1203 — Shock-Absorbing............... Pa A E E 
Panel Pers Basket тиск 1192, 1194-1196, — Shopping Сай...................... 1207  Speakers.. 
Pegboard) 0166, 1278712800 2022-22. 1198-1203, 1206-1210 Stainless Steel. ........... 1194, 1201-1202, — Squeegees 
Pipes. soeur НИИ Вей: 1201212021206121 1205, 1209-1210 Tile Installation Products 
Plastic . ...1144-1146, 1155-1159, 1169, 1447 — BoltHole .......................... ЇЙ Steele 1192-1202, 1204-1205 Tile Suspension Framing 
Power Cutter ВІЗ Вгаке aonan aan 1192-1211,1315 — Stem ......... 1205-1210, 1315,1995, 2410 1502-2072 eens 
Power Distribution. . . AOA Cabinet a cece 345, 1192, 1194-1199 Ѕітеїсһег..................... 1192-1193, Ventilators 
вун ЖЕК КС 1156-1157 Сап: IPAM  васпававанаввавая 1199-1203, 1206-1211 
Security: е лдын 1154, 1158-1159, 1169 Cast-Iron ...... 1192, 1195-1203, 1205, 1211 Structural Егатіпо................... 1315 CEILING FAN 
Service. ........ 747, 1144-1155, 1158-1159, Chair ..... 1192-1193, 1197, 1206-1210, 1335 9міме!.................. 1192-1211, 2410 Controls 
weise ene e are 1166-1167, 1169, 1352, 1447 — Commercial......... 1192-1201, 1203-1211 ТаМе........................1327,24048 Dusters 
Shops ЫЫ 1144-1151, 1154, 1158, Сотриќег........... 1192-1193, 1195-1196, Textile ....1192-1196, 1198-1200, 1202-1203 Shutter Covers 
ЯЕ 1166-1167, 1271, 1447 eee. 1206-1208, 1210-1211 Thermoplastic Rubber...........1192-1196, — Speed Controls .................499, 2922 
Shopping „+1145, 1168 Соре 2-2. 1193,1195-1196,1199, ........ 1199-1203, 1205-1207, 1209-1211 — Switches ........ 167, 499, 2916, 2922, 2944 
Spill Control 180110600 Е 1206-1208, 1210-1211 ^ Thread Guard. . . . ......... 1192, 1194-1195, 
Rp О 847,1164 — Corrosion-Resistant. . . . . ... ППР ИЛ ОБСЕ ЕСЕ 1198, 1201-1211 CEILING FANS, 
Stainless Steel. . .. . .. 1147, 1149, 1153, 1447 ............ Tool Box & Jobsite Box ..... 1196-1200, 1211 ^ Bathroom........... 2942-2944, 2947-2948 
Stücke ee oes 1152-1154, 1160-1163 Стеерег............. Таск.............................. 1205 Commercial... . 2918, 2920, 2922, 2930, 2933 
Stock Picker......... 1147-1148, 1151-1152, Dairy Operations I ES 1192-1210 — industrial ........... 2916, 2918-2920, 2922, 
Pct cres ULT RES SETS SR ЗАРЕ Тиіп-Мһеві........................1210 Ad 1......... 2930, 2932-2935 
Storage Bin Е роу Т - И Са 19251211 спе А 2944, 2947 
Таре патоп: ео 1 352  Dual-Wheel .... 1193, 1200, 1202, 1208, 1335 — \-бгооуе.......................... 1205  Residential............... 2942, 2944, 2048 
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Ceiling Mounts - Chemicals 


CEILING MOUNTS, 

Heater . . . .3070, 3073-3074, 3076-3078, 3081 

Projector аа 2023 

Speaker КН . 2023, 2039 
Sensex CAR RETE 2023 

CELL 

PHONES EET а TE 2034 

ЕЛЕНЕ osuere inermem зака 663 

CELL PHONE 

Battery Chargers 

Charger Adapters 

Charging Stations 

Headsets ccce ener 

Holders еен eee rhe 

Holsters o osse сл 

Locker Enclosures 452 

IMP TEE 

CEMENT 

ЛЗ 772772772772 

Mixers 

Mixing Containers 

Placers 

Solvents 

CEMENT, 

НАТ а ае 2822 

Adhesive ...... 1361, 2216, 2228, 2834-2835 

OPE TIC DI 4 

Contacte e 1361, 2228, 2834-2835 

CPVO сузгу aa e TEES 2 

ШӨН T E E 1833 

Patching СЕ E 1631-1634, 2172 

PUO. esee E A 312, 2822 

Mire Рата: 948, 950 

CENTER 

ВИЕ КОТЛО, 2255 

PUNCHES: sicuro rhe 820, 860, 2536 

ROAMGIS E 2256-2257 


CHAIN 

Assemblies, Rebar.............. 1791-1792 

Attachment Links: ee renes 117 

Binders Е АС. 1107 
p: 

Бағы dears MIR CUR 1071, 1073, 2043 
Coupling Bushings. . . ................. 115 
Coupling COVersA s: эз ъ=» one 
Detachers, ВоПег..................... 


CHAIRS, 

DIL MEN А Кк л E TTE 1336 
ВАРНЕ оаа нк 1446, 2746 
Bathtub: ае еее ненае ка 2746 
Chaise опе... 1483 
КЛИЕНТ 1335 


Егоопопіе Е 
Evacuation АРАА EUST ERI 1950 


ООВ а ES дыл 2463, 2465 
Pullers, Ratchet Lever........... 1057-1058 
Shackles ЕН 1067 
Shaft Соиріпос ает 122 
Slings по... 944, 1074, 1141 
Slip HOOKS ccs ec ue LEE 1071, 2043 
TensionelS- 5.2222. 121,1115 
TONGS зз. ыша ышта a 791 
LU аннан ааа и 791 
CHAIN HOIST 
Baskets: co ыса ы 1055 
RINGS pue c E 1068-1069 
Swivel Нооке... 1069-1071 
CHAIN HOISTS, 
ОРИОН 1055 
еШ аара 1050-1054 
lever TES 1057-1058 
Мапа! лус сы О: 1056-1058 
Ratcheting 22222. 1057-1058 
CHAIN LINK FENCE 
Gate Hardware: eres 1011 
Hardware: oreet ere nens 1011 


Роме ЕЕ 299 

Right-to-Understand . ........... 1898-1899 

SafelyTad een 1892, 1914-1916 

SDS Jobster e 1898-1899 

Turnin 

Work 

CENTRIFUGAL 

Falls ЕЕЕ 1798-1799, 2956 

Ритрі Неа 2636, 2648 

Pump Motors. . ............ 11-20, 24, 28-29 

Pump Repair Kits... . . 2635-2636, 2642, 2662 

Pump Replacement Parts ........ 2635-2637 

Pumps ао 680, 2630, 2633-2652, 
PRRARBG E E 2657-2659, 2690, 2692 

CENTRIFUGE TUBES............. 650, 657 

CENTRIFUGES ...................... 650 

CERAMIC 

Adhesives ........... 889, 1361, 2216-2218, 

. .2225, 2228-2233, 2237-2238, 2822, 2834 

Coatings. 

EDOXV 53. Е 

Heaters 

Magnets 

Pot Magnets. 

CEREALS 

CERTIFICATE HOLDERS 

CERTIFICATES, 

Medical. ое оо 964 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Ва[$ ева аа 1004 
ОАЫ бы 1760 
[FE EP certs: cee renin 1004 
CAINS oso ccce UE ы 718, 1004 
Chaps! socer eere 1739 
Pübricentsz- cese e Me 2441 
jp een cet cc 818 
CHAIN SAWS.............. 679, 718, 1004 
CHAINS, 

Barricade: 12 1527, 2043 
Беін 22222202222. 1894 
Binder i ee Rag ене 1072, 1107 
НЕТ 1072-1073 
Conveyors оа ее 
Corrosion-Resistant......... 117, 1072-1073 
Gross Armier tee eee e T. 1778 
Double Boop. анаа вор 1073 
FaniShutter eese 2936 
High Testo o e ost one ЕЕ 1072 
Nn NEU ES 310, 1073, 1894 
C c 1894, 1964, 1966 


Tire E 952 
ТОМПО ees 962, 964, 1072, 1085, 1107 
Transporta ан 962, 1072, 1107 
CHAIR 

Carriers & Trucks...... 1165, 1187, 1340-1341 
Casters ...1192-1193, 1197, 1206-1210, 1335 
CUSHIONS Hi «messem 1950 
FOOtINGS ааа. 1335 
Гед Caps %ТІрв:.2.2.....-..-..-..- 1342 
МаК o eden E E ates 1336 


Oita cations e a 1335-1336, 1341 
Outdoor 1483 
Prison. 
Stacking 
Task 
Tilter 
Transport 
CHALK LINE REELS.................. 882 
CHALK, 
МЕЙЕС 882, 1609-1610 
єн os сеи нана 1609 
CHAMFER MILLS................... 2296 
CHAMOIS eese 903 
CHANGERS 
ЕН” 271,452 
ТВ е 947 
CHANNEL 
Fitting Hardware & Accessories 

E NEN CE 308-309, 394 
МАДИ 827 
CHANNELS, 
МЕШ Най сыгы E A 308 
Mounting- енен 216, 394, 961 
Terminal ВІ0ЕК.: лишет кыршын? 394 
Wire Management................ 295-298, 


CHAPS, 
Пай бай e tdem irem 1739 
ЯШ ыц алайды рти Ал; 1733 
CHARCOAL GRILLS................. 1460 
CHARGER 
Loch ee EE 353, 3006 
Controls; 60185. 924 
Radios ыша ы 671 
CHARGERS, 
2-Way Radio ........ 2024-2025, 2028-2032 
Automatic; ты. с 925-927 
Battery (See Battery Chargers) 
Boosten 222220202050 925-927 
CellPhone 2 353 
Engine Әәгіег................... 924-927 
Gas Detector ............. 1801, 1803-1805 
Grease GUNE ыт с 
Portable: Starter: -crecca nane eene 
Respirator Battery......... 1675-1676, 2407 
Solar ... 924 
Tablet 
Test Meter 
Trickle 
CHARGING 
Hose Couplings 

M cv cad e ВИСЕ 
Kits, Accumulator 
Manifolds 
Stations. eee rore 353 
CHART RECORDER 
ACCOSSONES ишы кутаа 598-599 
Сайце: 599 
Papet ы 020202022. 599 
ЛС ЕЕ ТТ бы К Ат КЕ сес 599 


Find even MORE on Grainger.com? 


CHART RECORDERS, 

НОЕН 
Pressure .. 
Temperature . 
ІШТЕРІНЕ e serere eret 


hs ТИ E 2655, 2850 
Air Compressor . .. 2550, 2573-2575 
Brass . . . . 2574, 2655, 2694, 
. 2899-2901, 2903, 2907 


Bronze . . . 2862, 2899-2900, 2907 
Carbon Steel . КЫ 2900-2901 
Cast-Iron . 2630, 2900-2901 
Cast-Steel . К КОКО nett neice ras 2900 
ДІН НАНАДЫ 2901 
ПИСЕ О а ы. 2655 
Hydraulic . . . . 2471, 2475-2476 
Instrumentation 2... 2861 
Lead Free reete 
Nylon....... 
Polypropylene 
Pump... 
Рус аа НА 
Regulator . . 
Sewage ..... 
Stainless Steel....... 2694, 2861, 2900-2901 
Битр'Ротр е 2630 
МПО ЕЕ 2899-2900 
ДОГ аена 2435 
Wastewater ©: ашы чыкыш ышаны Т 2630 
ШЕШІП s eaae rana reaa aaa 2435 
Y Pate a e EEEE 2899 
CHECKWEIGHING SCALES 
РИСИ 644, 1430-1433, 1456 
CHEESE CLOTH .................... 1622 
CHEMICAL 
Additives, Air Conditioner 
НТ. 919, 2823, 3012-3013 
Additives, Humidifier................. 3062 


. 1525, 1533, 1536, 1844 
02, 904, 1509, 1511, 1518, 


НТ dM ES 1520-1522, 2446 
Deodorizers . . . 1511, 1513-1514, 1522 
Dispensers. + «721920, 1522, 1525, 

ИСЕ Пп 1533, 2457, 2702 
Hoses 1629, 2604-2606, 2608-2611 

МӘС Т да т 2690, 2842-2844 
Injectors: censure о 2694 
Вараву 371, 1522, 1897, 1900 
Metering Pump Replacement Parts 

СЕТЕВОЕ СЗЯ 2688, 2690 
Metering Pumps & Accessories. . . . 2688-2690 
Proportioners: 2...6. 1520, 1522 
Protective Clothing ............. 1623, 1686, 

. 1690, 1729, 1732, 1746-1748, 1751-1758 
Protective Goggles.............. 1667-1668 
Pumps & Accessories . . . 894, 937, 2634, 

ІТ 2638, 2642- 2643, 2645, 2647-2649, 

s .. 2663-2669, 2673-2674, 2676-2677, 

eX YEN LAE 2688, 2690, 2693, 2695-2697 
Resistant Wheels. . . ............ 1211-1215 


SoluitionlankS#eessssnce е 1134, 2689 
Sprayers .... 994, 1000-1002, 1525 
Storage Racks....... 1239, 1247, 1521-1522 
CHEMICALS, 

Decal-Removing .................... 2216 
Degreaser .......... 359, 642, 899, 902-903, 


Floor Polishing. .. 

Humidifier Treatmer 
Laboratory 
Layout 25 


. . 904, 1506, 1519, 
баавовадав . 1611-1613, 2216 
Parts Washer . . ..... 642, 899, 939-940, 2447 
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Pool Ора: 2-22-22. 1481 
Stone Impregnator. 

Water Treatment ..... 

CHERRY PICKERS . . . . 944, 1032-1033, 1064 


Diets ВИ базы 1304, 1818-1819 
Tool ee е 741-746, 748-751 
CHICKEN WIRE .................... 1010 
CHILLERS, 

ШЕШЕН ETE 640 
Water aes: o. Ce ee КЕ T 2721 


CHIP 
[URES e КЕЕ С Л E E овоо 1616 
Ша... 2358, 2363, 2516-2517 


CHIPPING HAMMERS 
BHbboPbOPandUR 814, 825, 860, 890, 999, 2426, 
<БонрзовобвовввоВавовввФброве 2512-2513 


CHISEL 
And Punch Sets 
Bits ТЯ 


CHISELS, 


Air Hammer hügeadpnoDOnpun 860, 2512, 2514 


Paving Breaker ..... .. 713, 715, 2514 


Ripping ees ...821,2514 
Rivet Hammer . ..... 2512,2514 
Rotary Hammer ‚. 712-715 
Scaling ‚ 2512, 2514 
Scraping . 860 
Super-Duty. ..820 
Tile Removal р 
Weld Flux 2512 
Mood 22222222222. 819-820 
CHLORINE 

Colorimeters 2.2... 

Dioxide Gas Detectors . . 

Gas Detectors ........ 


CHOP SAW WHEELS 
.. 719-721, 723, 736, 2383-2385, 2387-2388 
CHOP SAMS. ................... 677, 736 
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CHROMATOGRAPHY 


0 
.637 
. 660 
. 660 
ME a POS RA 660 


CHUCK 
Adapter e ES 711,870 
МЕННЕН SS 2315 


Spass A E КОЗА 


CHUCKING REAMERS & SETS. ....... 2258 


Production Drilling EE 
Rotary Tool ылы атаана ы 


CHUTES, 
Lamp СтуѕПе eerie dee nese 452 


CIGARETTE LIGHTER 
Charge богбв................... 665, 1803 


Plugs 


CIRCUIT 
Board Adhesives .......... 2217-2218, 2225 
(El Чеавассзввцовавводавсвовве 341-342 


Tracers & Accessories......... 354-356, 547, 
PROP SOR САНАА 562-563, 920 


CIRCUIT BREAKER 
Box Covers a E E уз 
КЕН eroe e rues 


Neutral Аѕѕетбііеѕ ................... 
Operating Mechanism Handles . . . 

Panel Brackets. ............... 
Replacement Parts 26 
Retaining КИЗ neis 
ЙИП © ыо ГЕ КО ЕКА? 


Arc Fault сс с с 193, 196, 198, 200 
930 


DINMONT ЕЕРЕЕ Т 188-190, 197 
GFCI (Ground Fault) ....... 193, 196-197, 200 
Load Center...... 192-193, 195-196, 198-202 


Molded-Case................ 191, 196-202 
Motor Starter- ан 196 
Рапеі-Мошті.................... 192,196 
Panelboard. ............. 191-193, 195-202 
PUIG ING coe etus 190-193, 196-201 
Tandem сео sev ee en RR 193, 196 


CIRCULAR CHART RECORDERS ....... 598 


Blades e a 720, 734-735 
Maeke a E лт 665 


CIRCULAR SAWS 
T E 664-666, 668, 672, 674, 676, 683 
E 685, 687, 689, 695, 717, 731-732, 736 
CIRCULATOR 
ДАА 
Pump Gaskets ................. 
Ритр: КЕ 
Pump МОВ: о 60, 2660 Pipe.. . . 908-310, 315, 392, 831, 2409, 
Pumps........ 2638, 2640, 2643, 2648-2649, ЕЕС 2427, 2782, 2788, 2824, 
РНИИ 2657-2659, 2691, 2698 x .2827-2829, 2831-2832, 2847 
Ваеннае не 1065, 2831-2832 
CIRCULATORS, РШЕ 2320 
А атое 2915229255 Pneumatic -- 222222222. 2541 
Greenhollse 2 2919 ТЕКЕЛИ К и о о оа 2320 
bab o eet eR ERU PVC Saddle asa heme cate 2680 
Мега dei ei 2643! 2557-2650! RiVeE n 20222. 2135 
Rod css sev РСЕ 92 
CLAMP Saddle: 22.22.2222... 309, 2680, 2824 
Brackets d RERO 403,2535 ОһайАіоптепі..................... 2339 
Раб зушы шло rese mE 831 Зһееї Меа!..................... 835-836 
Replacement Parts .................. 2536 
5615.22... 835-836, 2055, 2316, 2534, 2536 — Spring ........................ 832, 2534 
SHOCS Еа кы: 831 Stainless Steel............. 311, 2055, 2320, 
Stands & Supports. . . .... 5758317634: 231 DN EE 2421, 2532-2534, 2788, 2828-2829 
Steam Hose zt sene esee ees 2531 
CLAMP-ON ыу жаке ые ы ee sence 2534 
Bucket Forks t 522222222222. ESTE с О С. 2533, 2535 
Current Probe Адарїегѕ................ Ма 222. 308-309, 2828-2829 
Current Ргоһев............... 540-5411558. ТОЮ аа raanei ven eas x s 2322 
Table esee esos ue Ee ea Reda 831 
CLAMP-ON METERS, 
Ammeter 
Analog 
Current. 
Digital 
Earth & Ground Tester 
Power Н 
Resistance. ... ...... 53//540:5414/546/555 МЕРЕ ЕЕЕ ЕЕЕ 952 
IUe RMS Е е 541-544 Window Сівапіпд.................... 1551 
ППТ cee 
CLAMPS, 
Accumulator 
Al Hose- о зулат 
hus NS E e ЫЖ 
Automotive. 
Band ica 916, 918, 2055, 2531-2533, 2535 
Ваган 831-832, 834, 2427 CLAW HAMMERS ........... 824, 859, 861 
Barrel иена вн 922, 1142 
Battery 
Battery Booster 1848, 1851 
Веа ООО Бап 343 Spades 2222 713-715 
Blunt Edge 
Boll. c occiso ssh a ctr s 904, 1482, 1549 
C- 2,908, 891,893: 835-838. 1791, 2020. ABS. Lies ces e asne deed Rx xr 822 
Сабе... 230, 209-210 1088, 2078 2622 Ав... 1518 
Cam Action. 1519, 2216, 2227, 2236 
Cantilever. 719, 1513, 2362, 2408, 
Chai MM ER 3059-3061, 3093 
Channel 899, 902-904, 921 
Conduit 940, 1507, 1511 
Сатр НТ E 2534 2 PAlKalig КЕ reete E алы. 940 
CUSHIONED о PES 2828-2829, 2831 Antibacterial ........ 1502-1503, 1506, 1509, 
Dovetail: «cuencas n crest 231072310 NC с усл: 1511, 1519-1522, 3011 
ПоуешІКІШЕ................ 2316,2318 — Antimicrobial........ 1502-1503, 1506, 1509, 
Drain doe аА 2040-2202. 1511,1519-1522, 1549, 3011 
pe E 2916  Aque0US.... eese. 940, 1506, 1518, 2446 
[ae wc cr PE 2534 Ашотойме.......... 359, 893-895, 898-899, 
Enclosure ыы 
[p cadena E T 
ЕШ e c E 
ee Ке E e ч 
File-Hanging «suceso err e xx Re 
Еге ааа айты 
Етп 
FRL Connector 
Ground... .. 392, 557, 1731, 2417, 2426-2427 
Guardrail зл Енен сае E 
Hand GND : =... 
Hold-Down. .............. d 
Horizontal Handle ............... 832,2319 — Bug-Removing.................. 903, 1519 
Spr ЕЕ 2055, 2531-2536 Carburetor & Choke............... 895, 898 
КК МНЕ не temen 834. CardReader: м-ду e 533 
ИШЕ Edge 904, 1517, 1520-1522, 1577 
x "-"cMEr I PTT 1519, 2446 
Laboratory кейоладап 2446, 3011-3013 
НЕН 20025222. 359, 1354, 2446, 2449 
БЕТТЕР eder 1511, 1518-1519, 1523, 
Locking ‚.. 1549, 1594, 1613, 1632 
Өр ОЛОК с ve 18948,2078. CONDENSED Col cca ess 2446, 3011-3013 
LowsProfll еше хул СІ СОМА з... rans 359, 899, 2449 
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Cleaners - Coatings 


Сошіегіюр............... 1502, 1505, 1509 
РЕ 1517-1519, 2447 
ДАСЫ 312,2822 
Degreaser .......... 359, 642, 899, 903, 921, 
ЕЕ 939-940, 1503, 1506-1507, 1509, 
1517-1520, 1522, 2441, 2446-2449, 2460 
DESK: e ВАУ ВЕЕР eee 2446 
Dish & Glassware............ ERE 
Dishwasher & Washing Machine . . . - 
Disinfectant & Sanitizer.......... 

MUN Ed 1509-1510, 1519-1522, 3011 
Disinfectant Міре............... 
ЕЛЕР .861, 863, 1511, 1521, 

TN EET 1... 2751, 3010, 3012 
Dry-Erase Board .................... 1367 
Dye Penetrant ...„ „е neces 2429, 2494 
Electronics e e а 359, 899, 2446, 2449 
Engines: 0.2.25 893-896, 898-899, 903, 919, 

SON O OT 940, 1507, 2446 
Evaporator Coil 2.3011 
Evaporator Pan ‚..3012 
Extraction. PE 1517, 1520, 1522, 1577 
Fibor- Opie: oerte 355, 359 
РЕЕСТРЕ a 818 
Moots: : 1502, 1509, 1511, 1513, 1517-1518, 

EC 1520-1524, 1533, 1536, 

RN 1541, 1581, 1594, 2446-2447 
FOamiGil Е etes ае 1506, 2236 
Food Service ........ 1505-1506, 1517-1518, 

БОҒАН ланады 1520, 1522, 2441, 2446-2447 
Fuel'Injector. а. 894-895 
Fuel Systemi e 2.5 serene: <x 893-895, 898 
Fungicidal .......-. 1502-1503, 1511, 1519 
Gasket "FECE CECI ees 2216 
Gasket Remover 
Germicidal.......... 

[ECCE 901-902, 1502, 1509, 1511 

Dee PN 1520, 1522, 2446 
Granite: «ocurre eer RR 904, 1518, 2446 
[CIT E 1517, 1549, 2446 
Grout eee eee 1511, 1518-1519, 1522 
Güm Remover eee e eer 1519 
Hardwood Floor........... 1509, 1518, 1523 
Heavy-Duty ....... 902-903, 921, 1507, 1509, 


..904, 1518 


I mon .. 1666 
limestone neei anaes 1516 
Lubticant..... eere : 12439, 2460 
МАО 22502 . 1518-1519 
Магкепбагйк оа 1367 
Media Air... 719, 2362, 2408, 
vr ME 3059-3061, 3093 
Metal.......... 359, 642, 899, 902-904, 921 
ТТ 939-940, 1506-1507, 1518-1519, 2446 
Mold & Мійемш................. 1519, 3011 
МОО. 359, 533 
Multipurpose ....... 359, 902-904, 921, 1502, 
Er D EE 1505-1507, 1509, 1511, 
ines ened ae EK 1519-1523, 1594, 2446 
940, 1509, 1518, 


ҚАРАНЫ Ы КҮ 1510 

Prodo ce 359, 899, 1507, 2449 
Ргетеавшей: л ера ш 1507, 1509, 

ВАСИНА 1511, 1513, 1520-1523 
Pressure Washer.......... 1593-1594, 2446 
Pretreatment............. 1517, 1520-1522 
ING ша ыд Бане 
Respirator 
lie 
RUSE аео 
СОП 
SewenPlpe: е е 1521 
Shower ........ 1510-1511, 1519-1522, 1953 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Simple'Greenz- о 1506-1507, Сһагдег 
222 1509-1511, 1577, 1594 Conduit 
Spray Шт 1506, 1613 Data & Communication 
Stainless Ѕїее!..... 902, 904, 1506, 1518, 2446 Dimmer Control 
Евала 1590  Dismount 
Sump & Machinery .................. 2460 Filter . 
Surface ... 642, 1502, 1504-1506, 1509-1511, Flange 
1520-1523, 1525, 1593-1594, 1613, — Fuse.. 
ТЕЗІ EET 2446-2447 Ge, улс: дз оза сес 
Tar-Removing. .. . ....... 903-904,907,1519 ба Detector 
S DUNT жам EROR 902004048. 24461 Юе ou cen ep уле 
bees eR 1509-1511, 1514, Grating 
РВЕ 1520, 1522, 1549 Наігріп 
Tub S To ане 1502, 1509-1511, Hitch Pin 
re te ee eee 1519-1522, 2446 Hook ose eee e А0 
Ultrasonic: 222222221 642 Hose Fastening 
Upholstery........... 904, 1517, 1519, 1577 Рай Holding 
[i-e 1510,2759 Pallet Rack Mounting 
ШППе а ао 191021817: Раре meets 
Vacuum ea ea 669, 678, 684, 688,692, Реоштоага.......................... 1278 
oer 1563-1565, 1567-1573, 1580, 1583 РЕХ to Wire .........................869 
МЕЙІ ы e ene mer T0, БІЗ да 2586, 2807 
Virucidal:-.- 2...0. 296, 298 
инете е 1509-1511; 1919-1922 - - Relays ccce renew 216 
ІЗЕТ Залы КОНС о сс 3067 
Water/Softener- ПОТИ (58 Натеѕе cree л stance 1785 
|o M cr M LS 2621 
Welding & Soldering Tip. 309-310 
Welding FUME еее нанне 537, 546, 549-550, 922 
Wheel ыз. ушин тык ТА 537, 546, 549-550 
Whiteboardl- ее е E 960-961 
МОВИ 2621, 2764, 2807 
295-296, 298, 
CLEANING MACHINES, __—................... 309-310, 1338, 2621 
Bathroom: «usos Мады xs 1878: Wire Воре 309, 1088 
CLEANROOM CLOCK 
АІ Ее ш e 3056: 602222222. 1375 
ГӨ ЕЕЕ ЕТ 1339 Radios ена. 2033 
Coveralls не 1756  RF-Frequency Transmitters............ 1375 
GIVES scence xen en 1689-1691, 1809 
[iicet E Re 1175 CLOCKS, 
ОЕА Ее a a АТТ СОД-НӨШГ Loses 1374-1375 
Lighting Еге. 471. Аа: 2036 
ТИНУ ОРЕК ОЕА А 587, 1374-1375 
Matting & Mat Ваѕеѕ............ 1099, 1877 Ашотойме.......................... 
MONS) а 1531 Вайегу-Орегаіей....... 587, 954, 1374-1375 
Роубаод тото е ЛАТ РІШ о ое 1375 
Receptacles: а ее оет 1554 Digital ........... 225, 587, 954, 1374-1375 
a Е 13341335 (Office ус 1374-1375 
Vacuum Cleaners. . ............. 15641572 Payroll ice eaae ae eo exe hex кана 1375 
Wipers o.c arans 661514921509 99 Quartz eese ette eds eret 
Radio-Controlled........... 
CLEATS, Recorder аА 
Boote Shoe a E ТЫ ЛЕ с eet: ПСО School E eere E NIRE EIS 
Thermohygrometer 
CLEVIS Thermometer: ыс. 
Brackel$. «cesse emere e 2897-2540" Time: cese е 
Hangers с5а у улу cece 306: 2827 Wa 229220222 
HOOKS: Же шеру сл а 107051071210787 МЕ: 222222222220 
CLEVIS PINS, CLOSED-CIRCUIT TELEVISION 
Groove: osos орик ee dp ONUS 2151 Camera Power Supplies .............. 2047 
Headless) оннан на 21517 (Cameras. оа. 2045-2047 
Standardi. meae enoar ааа 2151 
CLOSERS, 
CLEVISES, Doon Е OR 
Cylindera e aee ena 248025392540 Pa суш: 
CLIMBERS, CLOSET 
Hand Tuik іа... 1184: АШ... 
| РИНЧИ И ЕВО 
CLIP [OCKSBlS eese oes 
And Thimble Кйв.................... 1088: Organizers: а: 
Майра. ы E оош 827-828 Pole Socket Brackets. 
Вб анана 882: “Pole Sockets елга res 1477 
Sleeves eL eret ier 373) Poles. esses primers 1477 
Slielv8S; Ест 1477 
CLIPBOARDS............. 749, 1355, 1382 
CLOSURES, 
CLIPS, laboratory „енне eU RE RE TERR 652 
2-Way Radio Belt. . . . . 2024, 2029, 2031-2032 
Alf; Filter Padi: а. 3057 CLOTHES 
Ar Hose Safety s reete ШІП ВАГ Л о омо ок 1168 
Alligator: ее 549-550, 822,922 Dryer Соппесїогѕ.................... 2717 
Auto Body 25-2... 22... 2055 Dryers & Washers ................... 1467 
Вайде ітар 1966:1970% Натре 22.22. 1476,1535 
Band Clamp: mers 2535: Напдег аа 1477 
КЕ ва а 922 
ОЕР ЧИ 827-828, 1359 — CLOTHESLINES ............... 1476, 2746 
Bülldog eene er 827-828, 1359 
Cable ee EU UPS 309-310 CLOTHESPINS..................... 1476 


Find even MORE on Grainger.com? 


CLOTHING HOOKS........ 1279, 2019-2020, 
КТ ы” 2760-2762 
CLOTHING, 
Abrasive Blasting Protective........... 1682 
Аштіпігейі ое 1732 
Arc-Flash-Protective 
Mee ee Med 1725-1730, 1746, 1758 
Chemical-Protective ............ 1690, 1729, 
TIT 1746-1748, 1751-1753, 1755-1758 
Cleanroom . 
Cold-Water-Protect 
Cooling.......... 
Cut-Resistant. ‚.. 1704, 1739, 1751 
Disposable. . 1690, 1732, 1747-1748, 


C NU 1752-1756, 1758 
Electrical-Protective . . 
EMS & Medical eee me 1940 
Firefighting, Search & Rescue. . ........ 1944 
Flame-Resistant ..... 1725-1730, 1733-1735, 


. 1746, 1757, 1820, 1944 


Бате: Кетагаапо т еее” 1732 
ЕЕЕ 1937-1939 
General Work . . 1623, 1737-1741, 1752 


Heat-Protective . 1. 1732-1735, 1944 
Heat-Reflective ..................... 1732 
High-Visibility. ‚...1728, 1742-1746, 

ore . . 1748, 1820, 1935, 1940 


Insulated . . 1729, 1736-1739, 1744, 1940 


Laboratory ае 

Molten Metal-Resistant............... 1732 
Public Safety & Tactical... . . 1935, 1940-1942 
ПЕТЛЕ ЕВЕ .... 1745-1748, 1940 
ihermali ае 1730, 1738 
Tyvek.. . 1690, 1753, 1755-1757 


Waterproof. 1... 1745-1748, 1940 
WIIG cs зс ar encom tes 1733-1735 
CLOTHS, 
Cleaning. 903-905, 1367, 1492, 1518, 
ee re 1535-1536, 1538 
РЕР ыта 1100-1101, 1623 
Dust.... 905, 1518, 1535-1536, 1538 
Місгойбег 904-905, 1518 
vex 1535-1536, 1538 
Pilmbel'S sse dS С рК 2368 
Polishing . . 903-905, 1492 
ПРООН Е E E 1480 
Stain Applicator SOURCE cement 1622 
Washi use ccs x er even e ad 1473 


COALESCING FILTER ELEMENTS 
2571, 2575, 2585, 2589-2594, 


ы e PEE 2596-2599, 2601-2603 
2591-2592 
ee ы 1752 
E 1477 
1279, 2019-2020, 2760-2762 
eae ahah wanes 168 
1168, 1341, 1477, 2020 
COATERS, 
Asphalt: еее еа erre 1544 
COATING 
Ветоуа! ОБС 
Thickness Testers 
COATINGS, 
АСЕ Ес 359, 1599, 1602-1603, 1606, 


полавай 1609, 1630, 1633 


Aerosol. . . . 


Alkyd Епате!................... 907, 1600 
Antimicrobial eenaa e 1598 
Antiseize rea ы E 2443-2445 
Antiskid . 1524, 1601-1604, 1609, 1631 
Asphalt iiec ceres 1630, 1632-1633 
Automotive Parts e eset 907 
бегат!са 222222222 -. 1598 
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Coatings - Concessions 
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Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Chemical-Resistant........ 1600-1602, 1631 
Clear ..... 907, 1600-1602, 1606, 1609, 1631 
Concrete ...... 1598, 1601-1602, 1631, 1633 
Electrical eee 380, 906, 1602, 2443 


Епате 005776 907, 1599-1600, 
See .1603,1606-1607, 1609 

Ероху 7-5 . 1601, 1606, 1631-1632 

FROD ce СЕ 1834 

КОО а 1518, 1524, 1533, 
eese sete КОС 1599, 1601-1604, 1631 

Нал аіе Оро еее 

Heat-Resistant. . . . 

Hot Melt s: 2.2... 

[Eo EE ки ааз а 

Maintenance ......... 2 

Masonry. . .1595, 1597-1599, 1601, 1631, 1633 

Nonslip........ - 

Primers 

Воо 

Rust Converter 

Solvent-Based. . 

Өргау....... 

Spray Booth: 2. 

Spray Primer ......... 907, 1599, 1607-1608 

0012.25 EIE 1631, 2192 


1602-1603 
. 906-907 


Water-Repellent 
Waterproof.......... 
Үү/еаїһегргооё.................. 


1725-1726, 1746 
Жаы А 1726, 1729, 
1733-1735, 1746 


COAXIAL CABLE 
Connectors. ...... 343, 347-348, 350-351, 561 
Crimpers ........... 357-358, 381-383, 389, 


358, 815, 843 
, 839, 844, 852 


342-343, 350 


SACHE 2342 
COFFEE 
Brewers, Makers & Accessories . . . 1440-1441 
Creamers е 
Cup Lids & Sleeves h 
Cups & Mugs. . . 1435-1436, 1446, 1817-1818 
Decantersi леш алс: 1441 
Ее. .1445 
Maker Replacement Parts . .1462 
Servers GUMS He шт БЕ E 1441 
COFFEES oe es 1440 
COGGED BELTS ........... 97, 99, 103-105 
COIL 
Brushes 
Chocks- 5 
Cleaner Sprayers. . 
Cleaners 
Connectors. 
Flush Tools 
Ма esee Rn re ems 
COILS, 
Cased Еүарогаїог.................... 3091 
Contactor.......... 162-164, 170, 173 
Duct Heater........ 23-9078 
Evaporator......... .3091 
Lighting Contactor. . . ..163 
Magnetic .......... . 162-164, 170, 173 
Motor Starter. . ..... . 162-164, ІШІ 173 


ДИЙ жуук eee ees 
Uncased Evaporator 
МАВ шш 2475, 2544-2546, 2549, 2873, 


e E E воваиод 2883, 3017, 3092 
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COIN ENVELOPES.................. 1361 
COLANDERS. ...................... 1451 
COLD 
Chisels es. 712-713, 715, 819-820, 860 
Galvanizing Compounds 

Ке” 1600, 1606, 2430, 2445 
Medicinas: эзуу дуу A Ез: 1808 
Packs. 1403, 1807, 1809-1812 
Water Pressure Washers . . . . . .... 1587-1590 
Water Rescue Clothing ............... 1939 
COLD-SHRINK 
[eR 858 
ШЕЛЕК Т 376, 378, 381 
COLLAPSIBLE 
Containers езд» eee i 1000, 1302-1304 
Jun oc wane E mar 2362 
Mash: баПпв ЖЕЛЕ TE 954, 1000 
COLLARS, 
ДҮШ nr EIE cesses 
Diffusor eee ree Ел tests 
ШШ. С. 
ШЕН. 
Firestone essemus 
FD c ee dene 
lue E 
Shafts ee ае. 
Май еее 42 0 
COLLECTORS, 
ПЕ 682, 711, 2362, 2403, 2408 


COLLETS, 

Coolant есет шеш a счеты 2312 
Dill у ы E me 2312, 2347 
pr 2311-2312 
Milinga a 2312, 2347 
| JM wc Mr NAE 
Rotary Tool 

Spring 

ТАВОНО. ененнен 2265, 2313, 2315 
Welding... енене 2415, 2418 
COLORANTS. ...................... 1604 


"eer 1130 
COLUMNS, 

Pedestal! осеннее иан 250 
COMBINATION 

байпес............ 1263, 1265-1269, 1337 
DOCK BOXES элу a 
|o cete он не 1960-1961 
Padlocks i-re erem Er crux 1960-1961 
Pliers . . . 812, 836-839, 844, 846, 852-853, 859 
Саг rere cere ees IIS 1968 
SocketiSels 222222022222. 756, 758-760 
SüUares see n Eee 882, 2427 
Wrenches. ...... 758, 760, 780-783, 857, 861 
COMBS, 

ОРЕ we exe owen 918, 3010 


COMBUSTIBLE GAS DETECTORS 
HnGHBdUbBED 622-623, 1801, 1803-1805, 3010 


COMBUSTION ANALYZERS & ACCESSORIES 


Mc eec E ЕРЕ 616, 623 
COME-ALONGS ............... 1057-1059 
COMMUNICATIONS 

Cable Support Ноокѕ.................. 310 


Cables ...... 340-344, 346, 349-350, 352, 354 
Modules... .. 155-156, 158, 224-225, 347-348 
Mounting Brackets ............... 309-310 
ТЕ шу Ee 354-357 


COMPACT FLUORESCENT 

Ваа а 455-459, 461 
Lamps .......... 428-429, 435-438, 443, 517 
Lighting Еге 504 
Portable Lighting............. 516-517, 519 
COMPACTORS, 

Vibratory Plate. 222222221222: 1009 
COMPARATORS, 

це. аным е КА НАМЕ ue he 2340 
COMPASSES ....................... 882 
COMPONENT 

BOXOS хушы oe du Rex Roo ree 
Labels... 367-368, 371-373, 1903 
COMPOUND 
бай665::2:22222222272.22...2-0. 568-575 
Tubing Вепдегѕ ................. 866, 3010 
COMPOUNDS, 

Ероху POUN: e ee mee EET 2217 
Galvanizing ......... 1600, 1606, 2430, 2445 
Heat Sink. ео коен нат 359, 3012 
Heat Transmission . .................. 3012 
Ice Melting... 1, 994 
НӘЛЕТ ТЕ 1597, 1633, 2224, 2443 
Nonmetallic Тігеай.................. 3 
Patching . . . . 1597, 1604, 1630-1634, 2172, 3012 
Ре аео ean 2224, 2823 
Retalnihn «sss ае 2223 
О yas she Rx Y ner 904 
Sealing... 1597, 1633, 2224, 2226, 2231, 3012 
Silicone 5555 ы s kee 2439, 2441, 2452 
раскі... 1597, 1604 
SwWeenplga: а eee es 1523, 1541 
COMPRESSED AIR 

Automatic Шаа, 2597 
Condensate Separators . . . . . 2571, 2576, 2590 
Drain Valves. ............. 2572-2573, 2597 
Dyers cope 2565-2566, 2587-2589 
FANS. wai TE 2583 


Filter/Regulator/Lubricators 

"OPEP MN 2595, 2598, 2600-2602 
Filter/Regulators ...... 2594, 2597, 2599, 2601 
Filter Replacement Parts 

ОТЫ WES 2590-2591, 2596, 2602 


See e улары ыты 2596-2598, 2601-2602 
JH е 2586 
ЮП VANOS 5 deserere rea 2603 
Lubricator Replacement Parts.......... 2597 


Lubricators. . . . . 2595, 2597, 2599, 2601, 2603 
Regulators 


Relief Valves 

Silencer/Mist Eliminators 

Sprayers sioe oes 

Vortex Tube СооІеге.................. 2583 

COMPRESSED GAS DUSTERS 

ee RA pe 359, 1354, 2446, 2449 

COMPRESSION 

Connectors. ..... 306, 343, 358, 379-380, 382 

Couplings............ 306, 2781, 2795, 2814 

Fittings, Temperature Probe............. 230 

Packing Extractor Tools.......... 2700, 2751 

Раскіпо 56415-6 2699 

Sleeve Pullers у ее 2751 
D: m 1775 

Springs - 

Testers 

Tubing Fittings 

COMPRESSOR 

Aftercoolers а nee 2586 

Air Filters... . . .. 2567-2568, 2575-2576, 2584 

Air/Oil Separators ................... 2567 

АШТАН ЕД 2570-2571 

ВЕЙ а Еа зы 2567 

BIOWOIS са e ne Eur 2584 

Check Valves .. ........... 2550, 2574-2575 

Donttols еее 220, 279-280, 282, 

Ие 2574-2575, 3018 
Filter Elements. ........... 2567, 2575-2576 
Flitat;/Silencers: oe eene 2575-2576 


Fillets. лә 1682, 2567-2568, 2575-2576, 2584 


Hard Start KI... oes 3031 

НоѕеСіатре е 2532-2535 

Lubricants ....... 898, 919, 1594, 2454-2457, 
У 2567-2568, 2581, 2585, 3007 

Maintenance Ків.................... 2567 

МЕГЕН 25222222222. 165, 167 

MOOS eset eae e ы: 

Oil Filters 

Oil Kits...... 


Oil Monitors . . 
Oils. . .898, 919, 1594, 2454-2457, 


. 2567-2568, 2581, 2585, 3007 


Pressure Switches... .... 279- 280, 282, 3016 
Protection Controls eee e e 3018 
PUNIDS ена 2562, 2568-2569, 2578-2581 
Regulators eria ede oerte oou 2596 
RellefiValVes; УЛО СОЕ? 2573-2574 
Һерат Ки 2502905: 2580 
Ring Mufflers: ree 2575 
Safety Valves а. 2573-2574 
Stat UD Kis. асе анне ао 2567-2568 
Tanks, Portable icc. convene nace mene 2570 
Tanks, Stationary. . . ............ 2570-2571 
Throttle Controls =e aae 2575 
COMPRESSOR/GENERATORS . . . 2560, 2562 
COMPRESSORS, 

ДЇГ sss 950, 2496, 2559-2566, 2577-2580 
Nir Conditioners: 2.2222... 3014 
ВаНегу-Ромегей..................... 950 
Breathing AIr.-. 5:25.22. 1681-1682 
Climate Control ...............+ 2562, 2577 
Шартайтп::..22...22.2.2:-..... 2578 
Diesel-Powered................ 2561-2562 
Electio ере 2496, 2559-2560, 


Heat Pump 
HVAC... 
Oil-Less . 
Piston. . . 


Piston RIN ori cres cece scenes ence ane 4 
Portable........ 950, 2496, 2559-2561, 2579 
Нейідегайот.....-..-..2..--..-.... 3014 
Regenerative Віомег................. 2584 
Respirator ое 1681-1682 
Ring.... 

Rotary 

Rotary 5сгемш............. 2562, 2565-2566 
Rotary Vallo. sese eese her 2578 
Stationary ... 2559-2566, 2577-2580 
ШЕП. 912 
Vacuum Ритр................. 2578-2580 
Мана: Бр 3. е 914 
COMPUTER 

Air Conditioners - =<: сеге ees 2996 
Сабе 345, 1332 
Cable Adapters .................. 351-352 
байлауға. к 1338 
Cables 

Cart Power Strips 

Carts 

Casters 

CPU Holders 

Desks 

Disposal Kits 

Fütnitürg cep re СОЕ: 1338-1339 
Keyboard Holders ................... 1325 
Keyboards ы Та 1354 
Links, Gas Detector............. 1801-1804 


Peripheral Blowers .................... 38 
Power; бог е 399-400 


Wipes 


Equipment ыты ale dois АРЕНЕ 1459 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Concrete - Construction 


CONCRETE 
Anchor Pin Огімегѕ............... 715,2147 
ANCHOIS ена 1633, 1776-1778, 2147, 


Chips uec ri teres er Ie 


EdgerS «cese ee eei ena 
Finishing Tools 
Floats & Float Handles 
Floor Finishing Tools ....... 
Floor Grinders ............ 


Maintenance & Repair Materials . . . . . 889, 906, 
WOES 1361, 1518, 1597-1599, 1601-1602, 
АБО 1610, 1631-1634, 1928, 2172, 2217, 
оаа 2226, 2228-2233, 2822, 2834-2835 
) 2521632 


Mixers & Accessories 
Mixing Containers ......... 
Moisture Meters .......... 


Rubbing Bricks ............. 
Saw Blades а 
SAWS eC ЕЕ 

Screwdriver Drill Bits 
SDrayerS е 
Stain Вето 


... 1001-1002 
. 1519, 1594 
5221602 
222161. 
..890 


Tapcon Screws ........... 
Trowel Blades ............ 
Trowels 


Drains ......... 290, 2572-2573, 2598, 3010 


222997, 


Removal Pumps & Accessories 


p Mesa 2582, 2661, 2997, 3007 
Return'Systems. --.-.-- esee 2662 
Separators.......... 2567, 2571, 2576, 2590 
ТОПЕ ЕЕЕ 2661, 3092 
CONDENSER 
Coil Cleaners . . ........... 2446, 3011-3013 
olli Disinfectants 9^ 3011 
Fan Blades 


Fan Controls. . 
Fan Motors . . 
Hine Зее "3094 
Mounting Brackets .......... 43, 3091, 3094 
Mounting Райв...................... 3094 
Security Садез 2.2... 3094 


CONDENSERS, 
Air; Conditioner. е 3091 
Heat Pumpe ire нен ао 3091 


CONDIMENT 
Dispensers: esee e eee TES 
Serving Centers 


CONDITIONERS, 
Brake 


Power 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


CONDUCTIVITY 
Meters: eese uei cele cise 627-629 
Sensors/Transmitters ................. 630 
Solutions s»: oec О. 628 
TeStBrS-.-- 222222222222 627-629 
CONDUIT 
Adapters; 5. eeeeis 272, 312, 492 
Benders & Accessories ................ 848 
ВПК. 300-301, 312 
ВО0е а ае 307, 312-313 
Boxes rese 72, 74, 85, 95, 298, 300-301 
НЫ ТТ 303-304, 312-313 
Bushings- 22222222222. 306, 315 
Capa а E EE 306, 312 
Шай ТЫРДЫ кта REUS 308-311,313 
Сре а а. 309-310 
Connectors. ......... 300, 305-307, 309-310 
НАЕ 312-314, 316, 409, 482, 3046, 3094 
COVEIS е 301, 303, 307 
Cutter Replacement Parts .......... 867-868 
CUES ее 297, 310, 736, 843, 851, 
ЗАЛДАН АННЫ NI RAR eR 867-868, 2621 
Firestop Sealants............... 1833-1834 
Fitting Screwdrivers .................. 846 
Fittings». E 300, 305-316, 2829 
Gaskets istic ves ТЕТІК! 307,314 
Прв ааа 314, 319 
Hangers f 
Hole Seals 
НОБ ш о 
Kits, Air Conditioner 
Knockout Plugs 
Hocknuts iste a 
Markers). ое 
Measuring Tape 
Meter Offsets 52222202212 
Mice: зше л ЛО КА у E 
МІррірб:..;......-2.2..222....: 
Nonmetallic Fittings. 
Pistons сасыса 8 
Pigs: erm eee E 
Reducers: eane a a 
SITapS а 
Supports -iiciin 
AlUMINUM Еш eres 305, 307, 315 
Electrical 22222222. 305, 307, 312-315 
EMT: cits caine ааа 305 
Нгесірр; 222222222222. 721.2..... 1835 
Flexible: ее 313-315, 3094 
Flexible Metal ................... 313,315 
Food-Grade:- н 319 
GRO ины АЕА 305 
Hazardous Госайоп................... 313 
IMG emer enim ner BOE 305 
Intermediate’; 2222222. 305 
Паша Таны е 313-315 
Nonmetallic еа 312-314 
Me ТЕТІН Serer nn 312, 314 
ВОО аы 305 
Stainless біееі................... 305, 315 
Steel ner ree 305, 307, 313, 315 
Thin: Wall: СЫ 
CONE ACCESSORIES 
Bund 1527, 1552, 1925, 1927, 1931-1932, 2044 
CONES, 
Abrasive rie уаш eet sre 2391-2392 
Channelizer.--.- 5e ынырыы 1931 
НЕН... 2391 
O-Ring Меаѕигіпо ................... 2173 
Pallet Stack Магпіп0................. 1428 
бау cocco ue eene EIUS 1527 
Tapered Roller Bearing ................ 138 
Tire Buffer renen анон 949 
LIEU аны ТЕН Та 1932 
CONFERENCE 
Вост Опат 1336 
ИА. 1337! 
CONFINED SPACE 
Blower Ducting ................ 1798-1799 
Blowers & Ventilators ........... 1798-1799 
Duct Storage Bags & Canisters......... 1799 
Entry Safety DVDs & Videos............ 1907 
Gas Detectors... aces о: 1801-1804 
Guardrail S a e e 1797 
Heaters о 3070 
Rescue Wristlets .................... 1796 


Retrieval System Components 


Retrieval Systems 

Юе 

I pe E 

Training Materials 

Tripods 

Winches 

CONNECTOR 

Воо cie mese 329-330, 378, 389 

Cables 22222 155, 275, 315, 346, 350 
TT 354, 2480, 2716 

Crimping Неа 382, 851 

Insulators. . ........ esses 376-378, 389 


ДЇЙШПӨ 522222060, 965, 2519-2522, 2586 
Anchorage.......... 1776-1778, 1788, 1793 
ANGI «cesa eere cox rae 
Appllances 22-22-22... 

Automotive Refrigerant ..91 9 
Battery Cable................ 671, 922-923 


Brass Flare Tubing.............. - 2853- 2855 
Brass Instrumentation Tubing .......... 2859 
Вга іре... 2723 


Brass Push-to-Connect Tubing 
. . 965, 2556-2558, 2806-2807, 2850-2852 


Brass Tubing ......... 965, 2530, 2556-2558, 

РЕ 2806-2807, 2849-2856, 2859 
Brass Waste: оаа 2723 
НТ ТРКЕ 314 
ВШ E 383, 386, 388-389 
Cable . . .316, 318-319, 328-332, 343, 347-352, 

ана 379-381, 389, 561, 922-923, 2426 
Charger. = 923 
Статр=туре я 316, 1316 
Closed End: ае и 386 
Clothes Diyar- cansan eere nns 2717 
СО озде 2475, 2477, 2542-2544, 2549 
Compression .... 306, 343, 358, 379-380, 382 


Conduit .... 300, 305-307, 309-310, 312-314, 


Сопуеуог Вен... 1115 
СОЮ 317-319, 328-331, 347-348, 492 
Data & Communication ........ 285, 297, 343, 
oe чы ТЕЛА ТОЛЕ. 347-349, 389 
Diner Ое 2426 
DisplayPofte:, E A 351 
Dana Тар. 2824 
Duct... ... 285, 1798-1799, 2949, 2995, 3097 
Ducting Hose... eren 2531, 2615 
rr ae exse iE ЕУ 351 
Electrical....... 254, 318-319, 326, 328-334, 
Pere ee 379-381, 383, 385-392, 2883 
ЕШ BOCK Ss 022022022206 2598 
ee en ed 343, 347-348, 350-351, 358 
Faucet . . . .2717-2718, 2723, 2764, 2807, 2850 
Female Electrical 2... 347 
Fiber Optic аан 348-349, 536 
Flexible 
Flexible Metal 
Furnace 
Bas m eleme Cie EE GT 2717 
Grounding .............. 314, 387, 391-392 
шата... 1131 


738-739 


Hose Вай... 2519-2522 
Ноѕрйа|-бгайе. .................. 326, 332 
Insulation Displacement ............... 389 
Lighting Fitur. 2222... 492 


Liquid-Tight Electrical 
aT 306, 314, 317-318, 334, 482 


LOCKING m 314, 328-332 
Майеабе ШПШоаззовварврэзававабовбар 316 
Маш 326-328, 330, 333 
Mechanical «ecce 387, 391-392 


Find even MORE on Grainger.com? 


Pin & Sleeve. . 


РІПЛУрен:2..-222:..-.-........02.. 
Plastic Compression Tubing............ 2856 
исне ЖЕК кк ы аб ү EU DIS 2824 
Plastic to Metal Transition Pipe......... 2821 
Plastic Tubing......... 409, 2554-2555, 2807, 
Ае МЕ ‚... 2824, 2850, 2856 
Pneumatic asee a he sees 2586 
Polybutylene Push-to-Connect Tubing 
er С: 2554-2555 
Polyethylene Тибіпо.................. 2807 
Polypropylene Push-to-Connect ........ 2850 
Polysulfone Push-to-Connect .......... 2807 


Power Gables 5.3. 316, 923 


Quick-Connect Hose ....... 1521, 1576, 2522 
Quick-Disconnect ........ 383-384, 389, 922 


Raceways хы ух S 296-298 
Ванов ME 2717 
| E 343, 347, 351 
Refrigerator Маќег................... 2717 
Е РРО 380, 383, 385 
Robotic Саве. 409 
Screw Terminal 22-222. 383 
Self-Stripplng: corau ese n arana 389 
Set: STON л ка Rd ES 306, 387 
Shrouded ces a шс 330-331, 334 
Single- Wire ае ане 332 
Pr ere Ж 2723 

2543-2544, 2549 

Wu au 280, 383 


.343, 348, 351, 381, 383, 
... 386, 388- 390, 392 


СЕНІН ы eene 391 
SqueezesTVDe/- 22222222. 316 
Stainless Steel Compression Tubing 

ПИАР NN 57-2859 
Stainless Steel Instrumentation Tubing 

YRE AY RRSUNS URN RARE тата 2857-2859 
Stainless Steel Threaded.............. 2851 
Stainless Steel Tubing .2717, 2851, 2857-2859 
Straight eese 314, 316-318, 381, 409 
Ѕігаідһі-Віаде................... 326, 331 
Бат Вее 314, 316-319 
Terme ПОЕ АНЕ cedes xe ais cen 387 
iTerminal Зр а IEEE 395 
Тһегтосоиріе................... 230-231 


Transmission Line . 
Twist-to-Lock. . . 


Utility Locator. 563 

Valve .... 2475, 2477, 2542, 2549, 3043, 3045 

MGA- ена. 51 

Washing Machine .............. 2717, 2723 

Water Heater . . . . 2716-2717, 2806, 3096 

Water Hose .. .1013, 1521, 2717, 2723, 
NUM T E EEE 2744, 2764, 2806 

Watertight . 314, 326, 329-334, 388 

Welding Сает 

Welding Torch . 

Mire. ....-...-.- 

Work Platform 

CONSOLE HEATERS ................ 3086 

CONSOLES, 

Weather Ѕїайоп...................... 582 


CONSTRUCTION 
Adhesives ............ 889, 906, 1634, 1928, 
ае 2218, 2228-2229, 2237, 2822, 2834 
Calculators: 2.2222; 883 
Erosion Control Fencing.......... 1010, 1012 
Hard Hats & Helmets............ 1635-1637 
Heaters ........ 3068-3070, 3077, 3082-3088 
Reamers . . 2259 
Sealants. . .2226, 2228-2233, 2236, 2822, 3012 
TANG S 1391 
i-19 


Construction - Coolant 


Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Temporary Power Boxes ............... 404 

Temporary Power Panels............... 404 

CONTACT 

Adhesives aes ena anaa 1361, 2225, 
E E 2228, 2237, 2834-2835 

СӨП. он 1361, 2228, 2834-2835 

Cleanersc. е ї 

Dressings, Cable .... 

Tips A Айаріі5»....-.-.....-....... 


CONTACT BLOCK MOUNTING BASES. . . 238 
CONTACT BLOCKS, 


ve 222 237-240 
m ару QNA Tee 245-246, 248 
Auxiliary. . . . . 162-163, 165, 169-174, 176, 290 
| re НЕСЕ 169-171, 173 
Limit Switch............. 256-257, 260-261 
Motor Starter. . . .. 162-163, 165, 170-173, 240 
Pressure ӨМС. 279-280 


Push-Button. . .232, 236-241, 243, 245-246, 248 


Selector Switch . . . 238, 243, 248 
те Delays... sessiles 169-170 
CONTACTOR 
Dolls o e PE 162-164, 170, 173 
Contact Blocks............... 162-163, 165, 
DA IU waters . 169-174, 176, 290 
GontactKits ата 163, 165 
ШИКЕ 169, 171 
Mechanical Interlocks . . 169, 171 
Overload Contact Kits . . 222-114 
Pilot Lights. ............«. 163, 165 
ШИЕ aN 169-170 
CONTACTORS, 
ботрас ааа AARE RUE 173 
Definite Purpose .... 163, 173-174 


IEC e pP 168-171, 173 
Lighting S 


Magnetic . . . 162-163, 16; 


Lighting 
Magnetic 


CONTAINER ACCESSORIES 
Оо ыкы 1132-1133, 1137, 1245, 1294, 
КОДОО 1300-1302, 1304, 1402, 2461 


CONTAINERS, 
Automotive ШІ... 2461 
Blade Disposal. . . . 
ВИК е с ы 
Carry-Out Food . 
Сһаіт 2...2... 
Collapsible....... 
Dispensing....... 
Drain Seal ....... 
Flammable Material 
Fluid Storage . ....... 
Food Service... 
FUG) ЭНИ ВБРР nA mes aoe 1843 
Garbage: узш 954, 1000, 1552-1558 
i 461 
‚. 748-751, 1301 
Recycling 25222222222. 453, 1303, 1558 
Sharps Disposal. ................ 807, 1815 
Shipping Lee ore epe 994, 1133-1135, 
P E TU 1302-1304, 1402-1403 
Specimen: 2..2... 653, 656 
Stacking & Nesting . . . . 994, 1293, 1297-1301 
Type | & Type II Safety . Pecan eerte 1842-1844 
МАГ iere 1012, 1533 
Welding Storage . . .751,2417 
Ле к сору ҚҰЛЫ Ар Ыр 1303-1304 
CONTAINMENT SHELTERS, 
ШЕТ ке Чы кык оя 2408 
CONTAINMENT, 
Secondary Spill............ 932, 1239, 1843, 


i-20 GRAINGER. 


nn 


CONTINUITY TESTERS апат 3034-3035, 3104 ^ Vacuum Transmitter............... 570, 576 
ЕОНИ 354-357, 536-546, 551, Ештасе.................. 220, 3033-3034 ЧепШайоп...............2944, 3023-3024, 
esiste ао аа оное 5531556. 558, 562-563 Garage оо 123 655... 902079029; 9030, 3034. 
Gas! Вите = ore сз такт 3032-3034, 3036 Ventilator Speed .................... 2944 
CONTOUR GAUGES .................. 882 Gate Асоввв Eee E etre s 1969 — Washdown Моюг..................... 159 
Generator: ае 254. Water Cooler: «nennen 3019 
CONTROL Hoad: КӨЗӨӨ 76327 3031 Water Heater .......... 416, 418, 3030, 3033 
Boxes, Submersible Pump. ....... 2630, 2654  HeatPump............... 3021-3022, 3026: — Water/L'eVel уураах seine сыйын 3039 
САПКА 805 Heating ......... 220, 639, 2891, 3020-3023, Water Temperature ........ 3030, 3037, 3043 
Calibrators ОЗИ 3025-3028. 3030: 3033:3035, Ме 2654, 2656, 3030 
Center Timers E EEEa 3066, 3071, 3074, 3078-3079, 
FUSES И 1773181183185 е 3081, 3084, 3103-3104 CONVECTION 
KO за mre ERE 805, 1960-1961 ^ Heating &Cooling.......... 156, 3020-3028, Heaters ............ 3068-3070, 3075-3076, 
Panels: -220 2052. 2030, 3021; 303030811 7755 Й - 3078-3079, 3082 
Stations . .......... 232,241-242,267,1123 High-Temperature Limit 19034-3035: Vener... eere reme TES 638 
Transformers........... 16052052073033 НОО DET А 
Hot Water. «eee Я Б f 
CONTROL RELAY Humidity ...... 2943, 3025, 3027-3028, 3042 Ча... 3037 
Pr Decks E T E сс Ела 218  Hydronic ...... 3021, 3030, 3035, 3037, 3043 
cus 22250222 217-218 lce Bimleyel «ecce neces mavens 1461 CONVERSION KITS, 
аспе Ез у шы а олук: ДЕМЕ Т0, 168-179: 218: ЕПВ аа ЕЕН 3032 
Mounting Tracks ................. 216; 304 ТОПТОП Е 3032-3034 Неврігаішг.................... 1674, 1679 
Transient Suppressors. . . .............. 1632 induced Draft. 222. 3103:3104 “Welders 250222222222... 365 
Industrial Garage оог. ............... 1123 
CONTROL RELAYS, lune ee ere v. ЕРЕН ЕЕЕ 3032 CONVERTERS, 
Air. ing ee ен 3041, 3043 Infrared Heater ................ 
Alternating): oem e aeaea ишли 22117 [ВГ рен ERE 
|i 022094 sees 168-11 210) ЕЕЕ 
NEMÁ ЕЕЕ 162,218,220 Ітідайоп................. 
Overload eese 162-164,168-171  Joystick...............5 
Pneumatics ы res 3041,3043 Level Temperature 
Power r c Ма RECEN S EE sels 215, 218 ССО 
Solid-State.......... 162, 164, 216, 219, 224 —Light-Sensitive............... 
ШЕШЕДЕН ПЕШ 222-293: Lighting een 
Папе юте а 3035 ................. , 497-502, 
ШИЕ 3030, 3032-3035, 3040 CONVEYOR 
CONTROL SWITCHES, Linear Motion Асшаюг................ 146- - BalliTransters eoe eer erae 1112 
Cable Pulli ТА epp dts 266 LiquidLevel......:...-.......: 25787268117 Beltil/acing и 1115 
Disconnect.......... 1609167 175-176 290 ИЧСЕ ЛЫК ЕЕ с с 224 Век Гасітооов = 222222. 1115 
e PM АЕ 334, 3071, 3075, 3078 — Low-Voltage........... 
ОТЕ 167 Motion Sensor 
Electronic: е 252  Motor........ 
Enclosed ....... 167,217,220,232,241-242, .... 217,220-221,242,251,267,279,3035 Chain Links 
Und e жы ет 256-265, 267-269 ^ Motor Protection Monitor. .............3031  Chains...... 
На. 283, 2623, 2631-2632, 2641, Motor Starter. .. . .. 160-165, 167-174, 242,267 DC Motors 
азан ОК, 2662, 2678-2679, 3046, 3092 NEMA Starter. ........... 160-162, 164-165, Ball Plates 
ЁЮ0 талаи ротой Aaa веоовоовевбрызееоввва 167-168, 173-174 — Extend-a-Sticks 
[Ul ee EE SE SEM 256-263,268 — Odor...... 1512-1514, 1517, 1520-1522, 1848 Flow Rails 
Liquid Level.......... 2832623 2631-2632, OI BUIMEl tee 2-2 3036 — H-Stands . . 
GB 2641, 2662, 2678-2679, 3046, 3092 Oil Pressure........................3018 — Hardware... 
Motor...... 158, 160-165, 167-169, 171,174, On-Off................. 163, 167, 241-242 Hooks... 
елене 217, 219-220, 242, 251-252, 267,279 Packaged Terminal Heat Pump .........3026 Моїогѕ.. . 8-20, 27-28, 31-34, 2474, 2577 
Photoelectric......... 273-275, 414-416, 501  Panel-Mount .... 163, 165, 167-171, 217-218, Replacement Parts ..... 96, 1108, 1110, 1115 
Pressure nT E aa Е 28243016 NC 226-228, 232-237, 239, 243-247, 267 Roller Bearings ..................... 1111 
Proximity уусуз ы-и E 275-270) Pendant Station; 2... РАТНОГ СОТего EUR T НЕЕ 1111 
Selecto e oso cess 162-163, 232-234, 236,  PilotLight........ 232, 235-236, 239-240, 249 Rollers 
а elec ise 238-239, 242-248 Рпештайс.......... 2551, 3028, 3040-3043 Skate Wheels 
Snap-Action. ............ 255, 262, 264-265 Potentiometer Stands 
VET ase nnopmcmasonemarsornccss 283 Pressure .... 200; 282: юра 
a EE врь ра , ; А Support Трой... «а... оннан: MTS 
CONTROLS, Pressure Transmitter . . .. 570,576, 3017, 3046 Таке Шв.......................... 1115 
2522222 222 3026-3027 Process ............ 229,281, 415-418, 421, — Tensioners... ene 1115 
AC Motor ....... 153-158, 160-162, 164-165, ....................... 639, 3018, 3065 
ЕРЕ 167-168, 174, 215, 217,220 РТНР.............................3028 CONVEYORS, 
ACCESS e a М. л 1971-1979,2033,2035 Ритр.......... 153-158, 165, 167, 174, 416, — Air Powered Уәсішті................. 2583 
Air Compressor .......... 165,220,279-280, ..... 2625, 2630, 2632, 2654-2656, 2662, Ва!Тгапв!г........................ 1112 
edi s ree 282, 2574-2575 ....... 2683, 2686-2687, 2689, 3035, 3046 Ехрапдабіе ...................1108, 1116 
Air Conditioner............. 416, 2993, 2995, Риѕһ-Вийоп......... 162-163, 165, 172, 174, — Gravity ...... 
güdgugbnducnidadodtpo 3020, 3026, 3036 1........232-237, 239, 241-247, 267,1123 — Motorized. . 
Al VOIUImB- хус л л у 2656 X Radio-Operated с с. 1123 Overhead.. 
АПАА 20507 Range о 2950 ЕИ Portable СЕ 
Boiler Temperature ........ 3021,3027,3030 Refrigeration . . . .. 3016-3019, 3026-3027, 3042 ^ Powered Belt 
Building Automation ....... 3027-3028,3045 Remote ............. 455, 2022, 3022, 3101 ВоПег................... 
СОСКЕ А Е Skate Wheel. . 
Clutch & Brake Tables 22222. 
Compressor... .......... 220,279-280,282, 5стемігімег........................ 2504 Telescopic . 
E 2574-2575,3018 — Single-Stage .................. 3026-3027 Vacuum 
Cooling. . . .2891, 3020, 3023-3024, 3026-3027 Ѕпар-0іѕс......................... 3035 
СУСЕ РЮО T 3033-3034 Solar Сһагдег........................ 9824. COOKIES eorr 1443 
Damper: ое И 3025, 3101 Soldering МоЌаде..................... 366 
DC Motor ......... 27,85,159,165,217,220 — Speed...... 27, 85, 153-159, 499, 1576,2551, COOKING STRAINERS............... 1451 
DG Gael... oo ое 27/853150 Shouse 2917, 2922, 2929, 2944, 2955, 3103 
Definite Purpose Contactor . . . . . 163,173-174 9шеабег........................... 957 COOLANT 
Ветово 3018-3019, 3027 Switching........... ДӨЛ б БААТ ЛБВ ЕЕ 2312 
реһитійійег .................. ЖАР 222222 2 171,174,215-224. 3035 — Dispensers: e ee 2461 
Differential Temperature .............. 3019 Temperature .......... 220/639/2903,2995: au Hosess eee ЕЕ 918, 2461 
Digital Meter... sone 226-227,229 ....... 3018-3028, 3030, 3034-3035, 3040, Міѕїегѕ............................ 2461 
Dock ПОО еее ..... 123 3042, 3066, 3071, 3074, 3078, 3081 Міхегѕ............................ 2462 
НӘРІНЕ СООКО. ео енсе ее ЖЕРІ ШО Э УУ T 2575 
АП ee 153-158, 167, 217, 220, 416, Тітег.............. 169, 218, 222-223, 228 
EOD TENOR 419-420, 499, 2917, 2922, 2929, о 415:4205191/8;3019 
жеме ане 2944, 2955, 3016, 3023-3024, Тгапѕтійег........................3040 


3033-3035,3103 ^ Universal Interlock Draft Inducer. . . . 3103-3104 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Coolant - Couplings 


ИШ ИНДЕ с 2462 
Pumps. eee 937, 2347, 2463, 2638-2640, 
2643, 2645, 2648, 2690-2692, 2694, 2698 
po e seman sey ОТУЗ 932, 2692 
ТӨ8Е5ІПІр6...2.22222225222........: 918 
ТЕБЕ. 626, 918, 2462 
COOLANTS, 
Aerosol a a ee e Ea 359, 2449 
....2460 
900, 965 
2458-2459, 2461 
Pipe Threading............. 871, 2354, 2460 
Synthetic Air Compressor ............. 2567 
Synthetic Machining............ 2459-2461 
COOLERS, 
ТЕ eoe ones 748, 1817-1819 
Bottled Water............. 2718, 2720-2721 
cheste ы a Uem 1304, 1818-1819 
Drinking Маїег................. 2718-2719 
Enclosure............. 293-294, 2926-2927 
Evaporative ......... 2921, 2998, 3000-3001 
Garage ОКК КО ЕТЕ 3000-3001 


Chans 2.21 ..1950 
Devices, Workpiece . . . ..... .2583 
Headwear: tonte oa ` 1640-1641 
Neckbands. .............. as 1641 
TOWOIS scsi: seas eye res . 1641 
Vest PACKS cesse ener ..1820 
NOSIS M ETE 1820 


COPIER 

Саа: е 1193, 1195-1196, 1199, 
адабанбавнаянанав 1206-1208, 1210-1211 

Paper 77777008: 1355-1356 

COPING SAWS.................. 804, 887 

СОРОІУХЕЅТЕВ..................... 2209 

СОРРЕВ 


Сто ТОО 382, 845 
Cutting Machines zs 


COPYCAT GAUGES................... 882 
CORD 

Connector) ск... 318 
Connectors. . . 317-319, 328-331, 347-348, 492 
Т rand 320, 1910-1911 
MalbtelS-. «eese eru 346, 1343 
ПЕТ кке е Е 326-332, 334 
Protectors .......... 401-402, 405-407, 1129 
Reel Lights 

Reels 

Seals 


Strain Relief Fittings 

SWITCHES aves enne tele ee 
CORD SETS, 

Falc een А АКА ЕК 2926 
Senso ness 260202. 275, 2480 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


CORDLESS 
Blowers ЕЕ 671, 679, 688, 988 
Buffers.. 678, 684, 694 


Cable Cutters. 
Caulk Guns. . . 2 
Combo Kits ......... 666, 671, 674, 681, 685, 


бітеген 22222222. 381, 670, 678, 851 
Cut-Off Tools 666, 669, 677, 683, 688, 695 
Drain Cleaner бипѕ ................... 862 
ОА РГе5вев =. 675 
Drills ...... 664, 666-668, 671-675, 681-682, 

ТТТ ТІ 685-687, 689-695, 711 
Drivers. esee 666-667, 671-672, 674-675. 

Su RE 678, 681-682, 685-687, 689-696, 850 
Drivers & Drills. . . . .. . . . .. 666-667, 672, 674, 

caue Е 681-682, 685-686, 689-696 
Drywall Cut-Out Tools ......... 666, 685, 688 
UU шке t wA P e d 671 
Flashlights.......... 670, 672, 680, 688, 691 
Grease Guns ........ 669, 679, 684, 933-934 
Grinders: waves 665-666, 677, 681, 683, 

222” 685, 688, 691, 695 
Hammer Drills........... 666-667, 674-675, 

eave edd 681-682, 685-686, 690, 692, 695 
Impact Drivers . . . 666-667, 671-672, 674-676, 


pobübdpnH 681-682, 685-687, 689-695, 705 
Impact Wrenches......... 666-667, 672, 674, 
gooüuudsn 676, 681-682, 685-687, 689-690, 


ППА 680, 684 
Jigsaws ........ 668, 677, 683, 687, 691, 695 
ŅailerS ене 669, 679, 2496, 2498 
Orbital'Sanders а. 678,688 
Planers e ede mente 671, 688 
ШЕН 678, 683-684, 694 
PunchiDriVers;---1.-- шшс а 
АСВ 670, 672, 682, 694 
Rebar Tools еее ае 
НББ: 2522220 683, 2506 
Rotary Hammers ......... 664, 666-667, 674, 
ete EET 682, 685, 687, 690, 711 
Saws ...... 664-666, 668, 672, 674, 676-677. 
M 679, 681, 683, 685, 687, 689-692. 
OMEN Ө: 694-695, 1004 
Screw! GUNS onse Ке neis 666-667 
Screwdriver BiS. aeaee 706 
Screwdrivers............ 667, 672, 681-682 
TUE ERN 685-686, 691-692, 696 
Shears: ne eese senate 669, 678, 684, 688 
Soldering Irons .............. 361, 365, 684 
Spotlights........... 517, 530, 670, 680, 972 
аре. 668, 683 
OWODE o ыны UE CERES 1569 
Tubing; Cutters... eee cesses 684 
Vacuum Cleaners 


rho m 
Wire & Cable Strippers ................ 670 
Work Lights . . . . . 516-517, 670, 673, 680, 691 


CORDLESS TOOL 
Batteries „е 664-665, 671-674, 681, 


Power Cords ш: серне ылыан 664 
CORDS, 
Appliance ае ее 400-401 
Niall Кап И 2926 
Baloney Е 404 
Battery Весһагде. .................... 353 
Bungee ааа es 1102-1103 
Computer Ромег................. 399-400 
voir PE EE 1095, 1097 
Drop: sese тыи EY RE 404, 488 
Dept УЕ ЕК ОО RU US. 401 
Маек к ш NE Ed 404 
Electrical....... 339-340, 345, 354, 396-397, 
кы 399-402, 404, 1467, 2926, 3067 
ESI use 777272772 561, 920 
Extension........ 353, 396-397, 399-402, 404 
ТИКА UE: 2926 


Fiber-Optic Раісһ................. 349, 354 
Generator ЖО ТООЛУУ 399-400, 404 


Tie-Down........... 1085, 1095-1097, 1102 
400 


Lp MM NM RA NE 1105, 2019 
BRUSHES 22222220055) 1543 
ED TT 1105, 1130-1131, 2006 
Protectors, Dock .......... 1105, 1130-1131 
Protectors, Packaging . . .............. 1429 
CORNERS. 

Baseboard Heater .............. 3072, 3089 
Напога а 1131 


CORRECTION 
Fluids dre e eee RE 1359 
Tape ЖЕРЕ Ma а се 1359 


COTS, 

ПОГ ааа т 1691 
МесйісаІНеюш E 1952 
Patient Transportes: 2.2.2... 1952 
СІБЕРІПШ =: 1952 
COTTER PINS................. 2150-2151 
COTTON CANDY 

Machines) еее 1459 
MIXES 55.2, oce erede И ries 1459 
COTTON, 

АИ аа mes 1808, 1812 
COUNTER 

BASES. cure eet р кс: 1547 
бабке те Та ТЕ 228 
COUNTERBORES . .................. 2257 
COUNTERS 

ОСС ЕА 225-228, 564-565 
Electrical: е 225-228 
Electromechanical................ 227-228 


Find even MORE on Grainger.com® 


Electronic: 222220222 
Hand Tally . 
Manual. . . . 
Mechanical . . 


COUNTERSINKS 
ОК 705, 849, 869, 2255-2257, 2265 


Спа a E E TE 122 


COUPLINGS, 

З=Ріесе Circulators 2. 2660 
З-Рівгебол(шіЕ: 522222222 306 
ABS Pipe si. шшк iot гы: 2818 
Acetal Tubing: «omnee wee 

Air Cylinder 

Air Hose. . . .965, 2519-2522, 2530-2531, 2586 
Aluminum Cam & Groove......... 2766-2767 
Automotive............ 919, 965, 2519-2522 


е с кыы к 2771-2773, 2775 


Black Steel Pipe. . 2712, 2774-2776, 2782 
BNC Cable 343, 347, 351 
Brass Cam & Groove ............ 2766-2767 
Brass Instrumentation Pipe............ 2794 
Brass Ріре...... 2722, 2791-2795, 2854-2855 
Brass Tübingen 2805-2806 
Cami& Groove.: 22222. 2765-2767 
Carbon Steel Pipe ................... 2804 
Charging Hose: <5. jesse: nere mers 3006 
Compression . . . .. 306, 2781, 2795, 2814 
Copper Pipe/Tubing . .. 2796-2799, 2801-2802 
CPVC Pipec еен он 2816 
Drain/Waste/Vent. .............. 2722, 2798. 

DEORUM 2811-2812, 2818 
DING ec e ce еее» 127, 2656 
Duct... .. 1798-1799, 2949 
Ductile-Iron Ріре............... 2782, 2829 
Electrical... . . 305-306, 312-313 
lis RANT Ы 127-129, 313 
Galvanized Malleable Iron Pipe . . . . 2779-2780 
Galvanized Steel Pipe ........... 2719-2781 
Grease Gun . . 935-936 


‚ 2774, 2780, 2785-2786 


Hydraulic А 
Industrial Interchange ...... 2489, 2519-2522 
Key Chain...... 
Moveable Gas Appl 
Plastic Conduit. 
Plastic Pipe ......... 


Plastic Tubing........ 

Pneumatic . . . . . . 

Polyethylene Тибіпо.................. 2807 
Polypropylene Cam & Groove .......... 2765 
Polypropylene Garden Hose............ 1013 
Polypropylene Pipe ........ 

Polypropylene Tubing. 
Polyvinylidene Pipe . . 
Pressure Washer. ete cese siete. 59 
PUMP i Serres: ets 


PVC Pipe ...... 2806, 2808, 2810-2815, 2824 
Quick-Connect. . . 1592, 2489-2491, 2519-2522, 
/ 2531, 2609, 2849, 3006 


Raili 


ИО ME 1316 
ROA Cable... ere 343, 347 
Resplrator: 2.2... 1673 
Ае аын 125-126, 306 
Safety Exhaust: 22er rs 2522 
Set Sere Wieso hie ema 125, 305-306 
Shia. oi ee ee EA areca 122, 125-130 
Stainless Steel Barbed ............... 2609 


i-21 


Couplings - Curb Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 
Stainless Steel Ріре........ 2519,2521-2522, Faucet Hole nc esses rene 2723 CRAFT GLUE ... 906, 1361, 2216, 2237-2238 Test Іеуеіб.......................... 881 
КО EEA 2:2/85:2701, 2830 БЕР %6 МЕВА ОЗА 
Stainless Steel Tubing . . . . . . 2785, 2787, 2803 Fire Alarm .................... 1979, 2053 CRANE 
Steam Hose.......... 33-2531, ІНЕ Extinguisher: 22222222222 18305 E Poe E UT 1064 CROSSCUTSAWS................... 884 
Steel Chain Shaft...... РИС EFON BOK ЕЕ 303:304-312 Витре 330 1127 
Steel Compression Pipe. . . 2620, 21817 :EluorescentiTuDe -.- 2.2... AZA JACKS ТП AM а ле 944 CROSSES, 
Steel Instrumentation Pipe ............ 2715. Food Pan Вак... 1448-1449: Райс тама 953 Black Cast-Iron Pipe ................. 2770 
Steel Pneumatic ...... .. 2519-2522 Framing Сһаппе!..................... 308 Scales & Dynamometers . .. ........... 1065 Black Forged Steel Ріре.......... 2774-2775 
Threaded Rod ...... . 308, 2084, 2147 Funnel ad ППО 944, 1074-1079, 1141 Black Malleable Iron Pipe 
Threadless: а 315 SEUITItUEe e ПАЗ ИОМ ООМО RUNE ЕЕЗ 2771, 2773 
WANE noenee Feria Ве А CRANES, BrassiBipe Eme eme EE 2791, 2793 
Tubing Insulation .2828 Garbage Can ІНЕН ОЕТ 1064 Copper Pipe/Tubing . . ...............- 2800 
ШЫЛЫ 1130 "Юе нна а ы eee DOCKS ы ІС 1063 Galvanized Malleable Iron Pipe......... 2779 
Universal.......... 1130, 2531 Heater Floor: Mount: 22. 944,1063-1064 Hydraulic Ноѕе...................... 2485 
gp ЗАВР insulating ЕЕ epu 314; GANY ааа: 1062 Nylon Ривһ-іо-боппесі............... 2557 
IroningiBOard....- а 14767 “Шашы 22052 944) Nylon Tubing). 5er 2557 
COURTESY LIGHTS .............. 970-8725 оа! Center е 194196 ру АИ T 1054,1063 Plastic Pipe 
Machine: 452220 918-919, 1100, 1413 МоМе................... 944, 1062, 1064 PVC Pipe .... 
COVER PLATES, Ман. 1413, 1469-1470 РопаМе.................. 944, 1062 1064. Ваю 
ET На 348 MOD... cese m A m nex. 1939 Space баМЕГ:.....2....-%>----:--... G44 918101685 Steel PIDE. „>... 2705-2786 
M S RS NUES 301-303; 320 |Мошп бепо... 2053: ПСК MOURE S rae aaa eae 1064 Stainless Steel Tubing................ 2858 
Blank сушы 298, 301,320,348 Outdoor Equipment............... 9575991, Utilis 353 ое о 98 944 
Brass... 5 ! 303- 304,320 (шев е 201:320-492-94үап ce ааа ЕСІ 1064 CROSSOVER LADDERS......... 1040-1042 
Combination. T 96, 298, 300,320 PaintRoller............... 906, 1618, 1620  Wall-Mount................... 1054, 1063 
Data & Communication .... 320, 347-348, 350 РаПеї........................ 1100, 1420 CROSSOVERS, 
EGCC 5227 254/296:298/300:304; m Panel Meter m n ee 225 CRASH BARS....... (9765/1993-1996: 2003 Пай а. 1316 
e YA 312, 320, 322, 330, 332 Panelboard. ................. 190, 194-195 
2:096, 902, 920. PINE Sleeve: eee err eene CRATE OPENERS........ 812, 821, 859-861 CROWBARS................ 821, 860-861 
Pec 320 Ріре............... 2721, 2833, 2837-2838 
ЕИ ап c c eu DE 1003 CRAYONS. CROWD-CONTROL 
205,303 РЫШ... Штерн wasters ГЕ 882  Barriers....... 1131, 1319, 1352, 2042-2044 
y : «298.348 Роз іе. Pai: sooner ате: ПОТА РОБИ: 1130-1131, 2042-2043 
Receptacle...... 296, 298, 300-301, 303-304, Power Distribution Block............... Tire Marking 22 949, 1614 
49125320, 380 Power To0l e 222... CROWFOOT SOCKET WRENCHES 
АЛИ Т GREAMERS 22222202222 ДААР 87-788 
..296, 348 Риѕһ-Вийоп Ѕаїеіу.................. 
320,322, 347 Raceway eene CREAMS, CRUSHER REPLACEMENT PARTS. . .... 452 
МЕП 5. 252, 254, 300-301, 320, 322 Receptacle.......... 298, 301-304, 3907 SEER AE E E A ЕЕЕ 1807 
TamperResistant e teet Зза Handi& ВИО аъ 1498  CRUSHERS, 
Telephone ......... 320, 347-348 Recycling Container. . . ..... Hydrocortisone ................ 3807, 1511 САШО еее тене 916 
Thermostat ........ . 3024-3025 Regenerative Blower Filter Medicated 5кіп................ 1498, 1811 
Weatherproof „а 302 Е ВебШаю А ze CRYOGENIC SOLENOID VALVES. ...... 2880 
Welding ........ 1677-1678, 2405-2406, 2417 ВҺе/ауПиві.......................... CREDENZAS. ...................... 1337 
Respirator Faceshield CUBBY CABINETS. ............ 1274, 1276 
COVERALLS, 7 Л.... 1671-1673, 1677, 1680, 1682, 2405 CREEPERS & ACCESSORIES . . . ... 913, 946 
Antistaticz d se. Еее 1623 Respirator Filter........... 1671, 1673-1675 CUBE 
Chemical-Protective ....... 1732, 1753-1758 Respirator Ѕһо\ег................... 1679 CRESCENT WRENCHES ...... 798-7806 ЕЕЕ ТТТ 3053 
Cleanroom Е 1756 безі.......................... Storage Ш. 1274, 1276 
Disposable. . . ...... 1/32, 1753-1758 ОПЕ CREVICE TOOLS, ПИК 1157 
Electrical-Protective ............ 125-1126% Sieve сл сес Vacuum Cleaner & Carpet Extractor ГИСЕН 1157-1159 
Flame-Resistant ..... PSS IAN EYEE Signal Base: ОТОО 1565, 1570, 1575 
Flame-Retardant SnoWDIOWer: ССр. 991 CUBICLE 
General Work Sorbent Drum e eec eee ee 1846, 1849 CRIME SCENE TAPE ................ 4926 Рале a л. Е 1352 
Hazardous Material Split Bolt Connector. . eea 391 Wall File Напдегв.................... 1358 
Hooded rece 5ргеайег........................... CRIMP WalliOraanbels ces ЛТ 1358 
ДЕН 1739 Staintread PEE ec iiss eer camps ar к 2534 Work 8ШТасез 2222222. 1337 
Rain-Protective Steam Heater Enclosure Connectors. .... 343, 381, 383-386, 389, 2482 
Welding........... Steering Wheel Sleeves a ee ee een ee 
Strobe Light болпадабсаһонавайав iTermitais Е E 
COVERS, ӨМІ... 
Air Conditioner............ 2991, 2998, 3001 2-22 CRIMPER 
Alarm: 55s nos. 2: 1979, 2053:  P8l0b... corse ves uei XX ERR Dies & Accessories 
Ваз 2:960 Terminal Strip ае еее нев 
Baseboard Heater . ..9089 Thermostat ................... Heads cR Co CE EN 
Ваб сыа: 2628 Toilet Seat e e e ЮО re rn ane 
Beard сл сс Ел 1749 Trailer Hitch Ball 
Bin & Container . . . . . ..1133,1137,1294, Trailer Hitch Receiver Box CRIMPERS, 
Ы ie eris nese 1300-1302 1504 ӘП e Battery. Сай!е 2122222 
ВоПа a a ea Аа ЫК Ела 1130 Vehicle seeker n a nr nnn nn Cordless Cable. .......... Р i р , 
Boot & Shoe. ... 1750, 1756-1757, 1764, 1856 Vertical Вой.................... Байа Саре 357, 381-383, 389, 812, Вемегаде....... 1435-1436, 1446, 1817-1818 
ВОЗ Weatherproof Receptacle | i . . 1435-1436, 1439, 1817-1818 
Cable уа Weatherproof Switch.............. 7301. 303 30g 812 nn МЕРЫ 1808-1809 
Capacitor Terminal Welding Helmet Lens............ 1677, 2405 9995975152805" "Бап 9 Е 1435 
Са \пеө|.............................. 956 Ңосе........... 918, 2483-2484, 2530, 2534 Меаѕшгіпо..................... 931, 1455 
Chain Coupling. ..... Mire бпемпо 5 ШЕНІ SOT Tels о ра оу 2483-2484 Т dE TEES 
Circuit Breaker. ..... Pines ТҰМА to е RA 814 
Clutch & Brake. . . . CPR (CARDIOPULMONARY Sheet Milal.... ess осы 814 
Conduit ..... EE RESUSCITATION) NETS see АЛЕ кл eS 660 
Disconnect Switch. . . Automated Пеуісес.................. 1816 Wire & Cable ............ 357-358, 383, 812, 
Door Dep ye 2. Faceshields & Masks . . .1809, 1811, 1813-1814 ............... 839, 844, 852-853 
Tm First Aid Kits................... 1809, 1814 


‚..175, 185, 195, 254, 
КЕН ТР 300-304, 312, 330, 332 

Emergency Eyewash Station 
Merc 1821, 1826, 2741 
18 0 


Evaporative Cooler. 
Evaporative Cooler Grille 


i-22 GRAINGER. 
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СВАСКЕВЅ................... 1442-1443 
CRADLES, 

СЕЕ 309, 413 
Ша озао5осаааооео ова 1140, 1840, 1861 


CRIMPING TOOLS & SYSTEMS . . . . 357-358, 
.. 983, 660, 812, 814, 839, 844, 846, 852-853, 


EOD. 918, 2483-2484, 2530, 2534, 3010 
CROP DRYER MOTORS. ............... 34 
CROSS 

Arm Chains: Еп 1778 
Arm Straps... 1776, 1778 
Line Levels. 2... 
Peen Hammers ....... 823, 825-826, 860-861 


Tapered Roller Bearing ................ 138 
Torch Cutting Shield. ................. 2420 
MESI 1065 
Whiteboard Ассеѕѕогу................ 1367 
CURB 

Installation Кебе 1129 
Нар су сл ЛК 1125 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Product Index 


Curbs - Decals 


CURBS, 
Рапп sees euren reto er 1129 
p ааа 2962-2963, 2968 
Vented EE 2968 
CURRENT 
баргай: Жуст Cet acme 596-597 
Detectors........ 536-538, 540-546, 551, 624 
Leakage Теѕїегѕ.................. 547,556 
Probe FUSES: sese ee eo eee 548 
i ce UE 537, 540-541, 558 
ROIS А 220-221 
ПОЛЕ 560 
Testers: анек 225, 536-547, 551, 556, 
ЖӘН 222 558-559, 562 
UP SML MM 547, 562, 920 
Wransformers see EE 205, 560 
CURTAIN 
DOORS iss ыо кк ы ED 1118-1119 
HOOKS: E ‚2410, 2746 
Tracks; Wall... seen e 51119 
А c CP RII 1119 
CURTAINS, 
Asc КТ REESE 2969-2971 
Safety. Ша 270 
Shower с-з утс: 1825-1826, 2746 
Vinyl Strip ... 1118-1119 
АРРА ЕВЕР 2409-2410 
CUSHIONS, 
Сао Ее 
Бамиан: 
ва СА 
CUT-OFF 
Saw Blades 
aws 
Toolholders 
Tools 
ТРТ 688, "695, 722, “724: 725, 2511 
CUT-OFF WHEELS, 
Аргаѕіме. ........... 719-721, 723, 731, 734, 
РОМЕО Я 736, 2383-2388 
Angle Grinder.............. 723, 2383-2388 
Gas & Electric Saw 
High-Speed ........... 
Nonreinforcedi- c eer 
Reinforced see 
Rotary Tool 
ТООЇГОО oo renes 
CUT-OUT 
MOOI Bits СНЕ 731 
MOOS as cis macs 666, 685, 688, 702, 731, 740 
CUTLERY, 
Commercial e лош: 1453-1454 
Disposable е 1438 
CUTTER 
Бадаев уколдун 669, 719-721, 
РИНЕ 724, 807-809, 812, 2621 
ЕР 
Replacement Parts 
CUTTERS, 
ACSR sais. 22292... 
РА 
Annular 
Asphalt. ....... 
Banding 
Battery-Powered 
Blacktop 
| MT 
BONG orsus РОННИ 
ЭТ uis 806, 808-811, 1421 
eum EEE EEE E S 987, 1007 
РАР EE 843 
Cus x 310, 339, 357-358, 389, 669-670, 
ТЕОРЕ 679, 683, 716, 812-813, 815, 
PY 837, 839-840, 842-844, 851-853, 859 
861, 922, 1089 
petere РИСТЕ 806, 813, 889 
А Е о. 867 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


СОВО 297, 310, 736, 843, 851, 

СОРТЕ 867-868, 2621 
Cordless Cable. .. 339, 669-670, 679, 683, 851 
ПОБИО ае 2298-2300, 2401 
Diagonal............ 837, 840, 842, 844, 846, 

cpm ce 852-853, 859, 861 
пт чаша ызы per rne Hs 1454 
Drain'Cleaner; рз адыр: 863 
DrywalliCircle у 22222222222... 887 
D сус тазарышы: 295, 814 
Electric......... 669-670, 679, 716, 843, 851 


НОЕ 701-703, 740, 814 
Ное 684, 735-736, 867-868, 2621, 3010 
Hydraulic ее 867-868 
Indexable Milling .................... 2305 
ДЕНЕ Б. 839, 852-853, 859 
Kevlar: еі анана 813 
Кер ЕЕ: 1965 
Laminate, о а: 889 
ШОШ 806, 889 
[e ORAT Е А 670, 815 
Loop Pile ee ае 889 
Milling........ 2281, 2283-2284, 2289-2290, 
pisse epe 2293-2294, 2305 
Варе: 810, 1381 
РіапоМ е: 840, 842 
Pipe чык ыгын 684, 867-868, 871, 884, 916, 
BOE ККУУ А 2586, 2621, 2800, 3010 
Plasmas ee ore E Eee 2419 
Plastic. eee 684, 840, 867-868, 2621 
РОМЕ 669-670, 673. 
еа 679, 683, 716-718, 851 
РУС ене 684, 867-868, 2621 
Ratchet Туре ее 815, 843, 867 
Rebar a. сте шысы сысын. 670, 711, 716 
МП ЕД ол ЛАН ЫН ДАСЫ 1808 
Вау к лгу 725, 731, 812, 2392 
ВОТагу 001. 725 
Safety. ae e tree erue 806, 809, 1421 
Side nee 815, 837, 839-840, 842, 844, 
ННІ 846, 852-853, 859, 861 
Soil Pipe. euren eines eur 867 
Strappingss и уан 815, 1423-1424 
Stretch Мара 1421 
Tang iDrive is ss sccatse калулар som 740 
Threaded: Rod.: 222222520 670 
Ul aad ae E T E eae ВА 889 
Tubing . . .684, 867-868, 917, 1409, 2621, 3010 
Wire . . . 310, 339, 357-358, 361, 383, 670, 789, 
нане 812-813, 815, 836-840, 842-844, 
arene’ 846, 851-853, 859, 861, 922, 1089 
Wire Mesha eera serene 815 
Wire Rope .......... 310, 669, 679, 716, 815, 
ПЕНЕН ТС 840, 843, 851, 1089 
CUTTING 
And Polishing Wheels ................ 2389 
Electrodes: а: 2415, 2420 
Fluids eee 
Gouging Shields 
Inserts -2306, 
Lubricants ...... 871, 2354, 2438, 2457-2461 
Machine сат... 868 
МАБ С 812 
Oils: детин шот 871, 2354, 2457-2460 
ОШ: - 
Shield барв-.--.......--:-2..-2.- 
Өе С0р ое 
ЕАИС ТІ. 
Tool Air Cooling Devices............... 
Tool Mist-Coolant Devices 
MOOS SEES AE 
Torches ....... 2415, 2419, 2432-2435, 2437 
Wheels. ............ 719-721, 723, 731, 734, 
ОНДАН ARE Tampa 736, 2383-2388 
СУСЕ ТЕМЕН аен 418 
CYCLES: е 1124 
CYLINDER 
And Pump Sets ................ 2468-2469 
Brushes esum То 1117 
Cabinets: е: 1841 


Caddies ....... 1169, 1180, 1685, 2411, 2437 
Carriers ....... 1169, 1175, 1180, 1184-1185, 
reer terres 1806, 2411, 2437 
Devalving Т0015 ..................... 1804 
Leakage Теѕїегѕ...................... 917 
lifts; 
Mounts. . 
pot CAM D EE E ; 
Ћедшаїогѕ............... 1802, 1804, 1806 
Replacement Parts ............. 2489, 2541 
SensingiSwitches: 2.2222 2. 2480 
Shipping Вохев 2... 1804 
Stands: eee eedem 2437 
Wrenches nics e e 965 
CYLINDERS, 
ОПО сс E Е 2478-2479 
Dm 1684, 2537-2541 
Emergency Oxygen .................. 1684 
БЙЫНША Um ten tae 1996 
ExitiDoonsserascme cos ЕЕ eR 6 
ТТС 2432-2433, 2436-2437 
Graduated. ава 655 
Hydraulic........... 2468-2469, 2478-2480 
Large BIG 225252222. 2539-2540 
locksot m о 


oe 


ШЕННЕН 
SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) 
Tie-Rod ....... 2478, 2480, 2537, 2539-2541 
Welded a e a tac 2479 
Welding 2... 2432-2433, 2436-2437 
D-BOLIS. 250022020222 1778 
D-RINGS, 
Anchorage Connector ....... 964, 1776-1778 
Mounted! rye cree PEDE 964 
DAMPER 
Actuators & Accessories 

Naren Sean 3041, 3043-3045, 3100-3101 
болыр,” 3025, 3101 
links TE о 3045, 3101 
МОЗ eee edes 3044-3045 
MOUNTS: ss. шунт 3045, 3101 
DAMPERS, 
ТЕ ip Eie 3100-3102 
Backdraft-- 26 2937-2938, 2967 
Balancing: а. 3100-3101 
ВИ у eei 3100-3102 
Сепо аена 2942 
Diffuser 3100, 3102 
ШЕННЕН. 2942, 3101 
Furnace Venti: аА 2938 
Мапа! ЖК Ел Ie MEME 2939 
МОТО: 2938, 3101 
Radiation А 2942 
ПОО 2938 
Ventilator- -aea eene 2938-2939, 2942 
Манае 2938-2939 
DANGER 
SIOnS ое 371, 1527, 1882-1886 
Tapez беседа аа аа etes 1926 
DARTBOARD DARTS................ 1480 
DASHBOARD CAMERAS. ............ 2047 
DATA ACQUISITION SYSTEMS & 
АССЕЅЅОВІЕЅ...................... 581 
DATA & COMMUNICATION 
Cabinets, Racks & Accessories 

345-346, 349, 2023 


сорар 224, 296-298, 310, 


Find even MORE on Grainger.com? 


Crimpers ........... 357, 381-383, 389, 812. 
ТАЕР 845, 853, 922, 2751, 2805 
Jacks & Accessories .............. 347-348 
Outlets, Boxes & Faceplates 
ЕТЕ 300, 320, 347-348, 350 
Panels & Accessories ......... 285, 346, 349 
PatehiCords ceret e sies 346 
Raceways езу лок 295-298 
Surge|Protectors;-- sete Ge EI 403 
SWitchgs Ее 347 
i unt 295, 297, 310, 337, 339, 354-358. 
; 383, 409, 563, 670, 813, 815, 842-845, 
Te E 851, 853, 857, 922, 1089 
Wire Verification Tools 
Р РОТОРА 354-357, 563 
Wiring Blocks & Accessories............ 
DATA LOGGER 
Batteries 
Sensors ... 
Software 
DATA LOGGERS, 
2-Тетрегаїшге. ...................... 587 
AC CUrrentz еа 552 
Clamp-On бштепі.................... 552 
ТР 538, 552 
„538, 556, 575, 581, 587, 
О 600, 624, 3008 
ТЕ 617, 1801-1803 
"m 575, 581, 585, 617, 3008 
light Меен 625 
ІЛЕ 2222 551-552 
Multimeters eene 536-538 
МОЕ meet tle e 624 
Power „еен e ees 538, 551-552 
Power Quality Жашыма 551-552 
PIBSSUIB. Loo seiner na ws 575, 581 
Sound Level. . E 624 
Temperature . 575, 581, 584-585, 587. 
ee Ae NEU E 617, 620-621, 628, 3008 
Тетрегаіше/Ргезвше................. 581 
Тһегтотеїег................ 583-585, 587 
Vacuum/Temperature/Pressure.......... 575 
Mibrationic ы. meten eue 566 
Voltage Data . 538, 551-552 
Voltage Event. 551-552 
MindiSpeedi-s 226 620-621 
DAYLIGHT SENSORS. . ... 414-416, 501-502 
DC 
Ammeters .............. 536-538, 544, 559 
....38,2972, 2974 


Drives, Power Transmission. . .......- 27,159 
Gearmotors UE 81-86 
Linear Motion Actuators............ 146-147 
Motor Controls. . . . . 27,85, 159, 165, 217, 220 
Power Supplies 


. 209-212, 225, 502, 
...560, 1979, 2051 


Speed Controls ................ 27,85, 159 
Voltmeters . . 225, 536-538, 544, 559 
Winches: iecore enne et 1081 
DEAD BLOW HAMMERS.............. 823 
DEADBOLTS........ 1121, 1964, 1973-1974 
DEBRIS LOADER & ACCESSORIES . . . . 1000 
DEBURRING 

Brushes сс 860, 2382, 2396-2398 
Cutters .... 2298-2300, 2401 


Gauge;To0lS 55e serere 2806 
Machines Е 868 
КӨБІ: 2. 869 
Replacement Parts ................... 869 
Tool Blade Но/0675................... 2401 
Tool Blades sc asesor eene tem ee 2401 
Tool Handles. аА 2401 
Tools 

Wheels 

DECAL REMOVERS 

DECALS, 

|n EE 1889 


Decanters - Dimmer Switches 


Product Index 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


DECANTERS, DEMOLITION 
Coffee ЕРЕЕН ае 1441 Ѕам Віайеѕ............. 719-721, 727-728 
ScrewdriVers onn enirn 
DECK Tools, Регсиѕѕіоп................ 713, 2513 
ARCHOS TS 1481 
Antislip Mas 222 1877 DEMOLITION HAMMERS & ACCESSORIES 
Мо. ШТ Т 673, 712-715, 2166, 2513 
НІС .2111 
Scrapers ........ 859-861 DEODORANT URINAL SCREENS ...... 1514 
Screws.......... ...2109 
Scrubs M .1544,1547 — DEODORIZERS, 
А ep 
DECK PLATES, =  — Boct&Shoe........... eee 
КаШӨГ Е 
DECKING = ҒБгевбток....................... 
РАЙАН ЕТТІ ал. К ү ER 
МЛге Мев sees Өн Уу. "бег ыы ЕНШІ 
1502, 1509, 1511, 1513, 
ПЕСОНТАМІНАТОНЫ. 1517, 1520-1522 
Т Ае 1953  Spray......... 1512-1513, 1521, 1775, 3011 
Pools :....-..2..-- “1082: ТОПе... ааа 
Shelters & Accessories . +1953 ИПИ саат 
Showers & Ассе$550Пе$............... (053 Wall ВЮК 
DECOYSO ce niece 1019 DESCALER CHEMICALS 
ТС DE 2446, 3003, 3011-3012 
DEF (DIESEL EXHAUST FLUID) 
РІОММЕТЕВЅ..................... 2682  DESCALERS, 
Evaporator Рап eee ee 3012 
DEFIBRILLATORS & ACCESSORIES Ң\АС................... 2446, 3011-3012 
B a SM Sca А Жыр ыгыр ЧАЧЫ, 4,1816 Ice Machine & Line .............3003, 3011 
РЕЕЦЈХЕВЅ ........................ 359 DESCENDERS ..................... 1937 
DEFOAMERS, DESICCANT 
Carpet ОНИ ЕЗУНЕ ЕМЕ Вап Е 1417, 2589 
Metalworking Fluid .................. 245g Breathers............ DE 1417, 2463 
Dryer Replacement Cartridges ......... 2589 
DEFROST Dryers eee Е ае 2588-2589 
Controls ee e 3018-3019, 3027 Расів........................ 1417, 2589 
.. 1461, 3018 
DESK 
(ИШ ЕЕ 
DEGREASER Cleaners. . . ..... Е 
Sprayers СУРЕ е 1001-1002 Dollies & Accessories 
Towels М Drawers 
WiD6S: c нат ратын 
DEGREASERS, 
Area ДЫ 902,940,1507,2447-2449 Рһопев...................... 
(Т t a лг 359, 642, 899, 902-903, Space Savers 
OE 921, 939-940, 1506-1507, 1509, Top Organizers 
...1517-1520, 1522, 2441, 2446-2449, 2460 Тор5һеміпб....................... 
Electronics....... 359, 899, 1507, 2447-2449 Таув............................. 
Equipment & Machinery . 359, 903, 
PE 939-940, 1506-1507, 1517, 2447-2449 DESKS, 
асіну teen 1506-1507, 1517, 1519, Сотриіег..................... 1332, 1339 
к PACA hence 1521, 1581, 2447-2449 (ар...............................1382 
Fleet & Vehicle. . . . .. . 899, 903, 921, 939-940, Mobile.................. 1166, 1330-1331 
Ro R о, 1506-1507, 2447-2448 0йбсе........................ 1337-1339 
Parts Washing........... 899, 903, 939-940, б5епісе....................... 1330-1331 
E Ж. 1506-1507, 2447-2449 Shop .............. 1154, 1166, 1330-1331 
Solvent. ......... 903, 940, 1506-1507, 1519, бібе!........................ 1330-1331 
uS 1521-1522, 1581, 2447-2449 — (-бһарей..........................1337 
Wal hunge eee E renee 1331 
DEHEADERS, 
ОЕ qd E 1137 DESKTOP FANS. .............. 2923-2924 
DEHUMIDIFIER DESOLDERING 
Controls e EE ЕЕЕ 2943,3025 Braids ............................. 359 
Еос EPUM LAN MA: 3092 ВШ08.............................. 359 
Nozzles 81ірв............... 361, 363-364 
DEHUMIDIFIERS .............. 3062,3092 Репсів............................. 363 
РИЙ ет еи ране 359,363 
DEICERS, БТН 363 
Automotive: е 901 DETAILING 
Equipment: е 903, 905, 1545 
Süpples НИ 902-906, 921, 954 
DETECTOR 
E R 222222222022 1801-1804 
йаа 00069 1801-1802 
(est Kis RS ENDE ORE na tere 1804, 1806 
Т ЗК КООН 1803, 1806, 2051, 3029 
DELIMERS ......... 1510-1511, 2702, 2707 DETECTORS, 
Ammonia . . . 617, 622, 1800, 1803, 1805, 3010 
DELINEATOR POSTS........... 1930-1931 Basement Water . .......... esses. 2632 
Biological & Chemical Agent............ 622 
Carbon Dioxide ........ 581, 617, 1800-1801 


i-24 GRAINGER. 


nn 


616-617, 622, 1682, 

1800-1805, 1831-1832, 3029 

ee Me re edel 1803 

шырт кыланды ы E i 1803 
Е 622-623, 1801, 

1803-1805, 3010 

536-538, 540-546, 551, 624 

Etienne Охе: а 622 
Fluorescent Leak. .... 2429, 2494, 3009, 3012 
| Pe 616-617, 622-623, 628, 

TURIN RS n n 1800-1805, 3010 
| E 1831, 2051 
HighiWater: crescere 2632 
Нудгашіс еак eere T 2494 
Hydrogen. aee 617, 622 
Hydrogen Суапійе................... 1805 
Hydrogen Sulfide. . . . 617, 622-623, 1800-1805 
laseri a ci E 879 
e A E 621-622, 918, 2494, 

Vis ieee E 2823, 3008-3010, 3012 
LEL (Lower Explosive Limit) 

ТЕТЕ ante 1800-1801, 1803-1805 
Ма eie eem 563, 883, 2044 
Methane......... 617, 622, 1801, 1805, 3010 
Motom з: аве 504, 1978 
Nitrogen Dioxide ........... 617, 1802-1803 
Organic Vapor: е 1800 
Oxygen ce redi mes 617, 628, 1800-1805 
Radiation Ее 
Refrigerant Leak ........ 621-622, 918, 2494, 

АТИ 2823, 3008-3010, 3012 
Security а 2044 


ty 
Smoke .... 622, 1831-1832, 2036, 2051, 3029 
Sulfur Dioxide 
i'i eei cre tics 


rm E 

Weapons & Metal 

Welding Саска 
ИВЛ еа еннан ое 622 
DETENT PINS. ................ 2152, 2321 
DETENTION BENCHES .............. 1340 
DETERGENTS, 

Automobile: е 
Сагера 
DiShWasfer -eaaa a eterni 1505, 1515 
Dishwashing е 1515 
Laboratory ТТТ” 642 
Laur. eoe cesse es 1516, 1520 
DEVELOPERS, 

Crack Detection е ЕЛ Т: 2429 
Leak Detector. «soe ker 2429 
DEW POINT RECORDERS............. 620 
DEWATERING 

[ e 1867 
PUMPS screen a 680, 2624, 2630, 2634-2637 
DIAGONAL CUTTERS. .... 837, 840, 842, 844, 
re eer 846, 852-853, 859, 861 
DIAL TONE TESTERS............. 355-356 
DIAMOND 

Abrasive Рай... 2369 
Abrasive Wheels ................ 723,2254 
Goring ВВ зуд ч ener 717 
ИШНИ Ж нд не 716 
ЕПЕБ ЕЕ 818 
Grinding Меен 2254 
Knife Ѕһагрепегѕ............... 1453-1454 
Point;Chisels 22222221 820 
Saw Blades ............. 719-721, 727, 729 
SAWS. «cesses I e x de tia 717-718 
DIAPER CHANGING STATIONS & 
ACCESSORIES..................... 1495 
DIAPHRAGM PUMP REPAIR KITS & PARTS 
xeu aou 2494, 2637, 2663-2668, 2688 
DIAPHRAGM PUMPS & ACCESSORIES 
NAME 1002, 2578, 2637, 2663-2669, 2672, 
И d 2674, 2677, 2688, 2691 


DIE 

Adapters, Стітрег................... 2265 
байуу ул eser a 1173-1177 
Grinders & Accessories...... 721, 2506-2507 
Ee CEU TT 2262, 2265, 2276 
DIE SETS, 

ВО UM M NOR RUE TM AME 2262, 2265 
ІШІК ЕЕЕ core nae semana SE 51 
Pipe: ET 2262, 2265 
РП dre за 850, 2355, 2471 
Тиеайпф:.222222222...22:22.... 2262 
DIELECTRIC 

Lubriatts е 2438-2441, 2445 
TaSlBISssxcersesemerucps vr E ете 47 
UT Sees hare аа 2802, 2821 
DIES, 

‘Adjustable: оао 2262, 2265, 2276 
BOW ос олдо атыы: 2262, 2265, 2276 
Carbon Steel ............. 2262, 2265, 2276 
Crimper . ‚... 981-383, 845, 851, 2530 
Hexagon: eicere 2262, 2265, 2276 
High-Speed Steel... . . . 870, 2262, 2265, 2276 
Pipe Threading......... 870-871, 2262, 2265 
ROBO ЕВ Е ere err 2262, 2265, 2276 
Threading........ 870-871, 2262, 2265, 2276 
DIESEL 

Engine тке; 892-894 
Епділелесіеів; 222222222. 626 
ENOS 222222022 2 985 
Exhaust РШЕ (DEP) cis vances on 894 
Fuel Additives ................... 893-895 
FueliGans: е, 1842-1843 
Fuel Pilote 222202500 915, 2671 


Pumps . . 


Indicators: ое е 
Switches... eese ue 279, 3046, 3104 
Папе теге cer c о ше 3046 
DIFFUSER 
or ere ЕТЕН 3102 
3100, 3102 
ee ERE ME 477, 482 
DIFFUSERS, 
БІР, 25222,2 E as 3084, 3087, 3102 
Do mp nen eea ae EE 62 
Ceiling: у Л зыт наат 3102 
Discliatge:-.- oerte eer 3090 
Gas: лу ж a seres A S 2413 
DIGESTANTS, 
Bacterial 25er ros 1511,1513 
РЕР 1513, 1517 
DIGGERS, 
Ea Ша one eoe 22002 1008 
бавойіпе-Ромегей................... 1008 
Рпештас o eee 2513 
iud mee petu T 1008 
DIGGING BARS ................. 821,999 
DIGITAL 
COCKS. UE 225, 587, 954, 1374-1375 
[ӨСӨ БШ еее 566 
Linear Scales). =... 2340 
Multimeters (DMMs) . . . 536-546, 556, 558, 607 
СОП Meters; е 624 
Stopwatches): eese зт сика 580 
SIrobOSCODes 60 565 
Tachometers ............ 159, 226, 564-565 
TI BIS ise 223, 225, 227-228, 415-416, 
ЕТ ТАТ” 418-421, 580, 1456 
Vacuum Gauges. ........ ern 3009 
Video Cameras. ............ 954, 2046-2047 
Video Drives (0/05).................. 2049 
Video Recorders (DVRs).......... 2045, 2049 
DILUTION CONTROL SYSTEMS & 
ACCESSORIES 
ЕН ТЕН 1511,1520-1522 
DIMMER SWITCHES . . ....... 497-499, 501 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Product Index 


Dimmers - Door 


DIMMERS, 

ШЕЛ» ашыл с ЕК 497-499, 501 
DIN RAIL 

Mount КБ Ел сес 153, 156, 171, 225 
Mount Power Supplies............. 209-212 
Mounting Adapters ........... 156, 170, 216 
DINBAIS Lees 216, 394 
DINNERWARE ..................... 1439 
DIP ТАМКЅ..................... 939-940 
DIPPERS, 

Water Ѕатрііпо...................... 633 


DISASTER SURVIVAL КІТ5...... 1813-1814 


DISC 

Backup Рай... 737, 2374, 2376 
Brakes, Electrically 5еі................. 95 
Brakes Май аа 222222222 95 
BUSHES p m 
Рай ҒАсЕрІНЕ8:,;..2.252222-24.2.2.Х 
Pad Holdeis „а 
Райи. енене еар 2376 


DISCHARGE 
Diffüsers: Т et Ses 3090 


Safety ecce ы ниче ЛУ: 175-176 
DISCONNECTS, 
Ballast & Іштілгіге................... 388 
Motor eM E 160, 167, 389 
Pumps cono Мат 2677 
Terminali sees ease 383-304, 388-389 
WW me ves 383-384, 388-389 
DISCS, 
Bristle Т Ure 
Coating Removal Pr 
ботрас (опе. 
Fiber Abrasive ............ 
Нар Abrasive. ............ 
High-Strength Abrasive............... 2370 
Hook & Loop Abrasive 

РАА 905, 2370, 2373, 2382 
Равен АЕ сы 11 
PSA (Pressure-Sensitive Adhesive) Abrasive 


. 2760-2761 


КС ПТ 644-645 
1446, 1448 

DISHWASHER 
СПВаПеГ E temer. 1515 
Detergents- crainica 1505, 1515 
НАТИ ОН ИКЕ 1448 
DISHWASHERS .......... 1448, 1465-1466 
DISHWASHING DETERGENTS ........ 1515 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


DISINFECTANT 

Deodorizers- ТЕЕ 1513, 1522 
WINGS: cocer ese mee ames 1504-1505 
DISINFECTANTS, 

Air:Conditioner. з ш шонун иын 3011 


Fungicidal 232.5 1502-1503, 1511, 1519 
Hospital-Grade............ 1502-1503, 1511, 
e a E aE 1519, 1521-1522 
Institutional-Grade......... 1502-1503, 1505, 
ЕНЕ 1519, 1521-1522 
Premeasured: =... 1521 
Quat e 1502-1503, 1505, 1520-1522 
SIMME Gr с 1502-1503 
Spray: eesi 1502-1503, 1505, 1509-1510, 
E TO 1519, 1521, 3011 
Virucidal....... 1502-1503, 1506, 1510-1511 
ESTESA Y San MING 1519, 1521-1522 
DISPENSER 
ACCeSSOFIBS - faces aries 1499, 1834, 2743 
Replacement Parts ........ 2703, 2718-2721 
Safety Сапе о енне 1842-1844 
DISPENSERS, 
ADA-Compliant ...... 1496-1499, 1501, 2736 
Adhesive .......... 670, 679, 684, 688, 2172, 
poeta 2219, 2233-2234, 2236, 2238 
Ait. Ereshener: «ree имез. 1512-1513 
Barrel ere eer 1140-1141 
Вва” meo у ос б 1628 
Beverage ........... 1441, 1445, 1463-1464 
Boot & Shoe Cover 5 1750 
Bottle op? c cesis anaa aa 653, 1817 
Bouffant, Hairnet & Beard Cover........ 1750 
Breakroom Supply... ........... 1437, 1445 
Chemical... 5522222 1520, 1522, 1525, 
е ТА АТ төліне 1533, 2457, 2702 
Cleaning Chemical.............. 1520, 1522 
АННАН eie sisse 1525, 1533, 2457 
СОПатеП eee sate tants 1445 
Coolan: eee eese e 2461 
CUD оо ан 1437, 1818 
Пеобойе 222 0521. 1513 
Disposable бийегу................... 1438 
ІШІКІ 22222022 2222222 1817 
Drinking Wateree eres 2721 
FUITE Сын 859, 1140-1143 
Dust Mask & Respirator. .............. 1669 
Ear Plug Л зше: 1646-1648, 1750 
БУӨМЕЯГ: аон 1665 
Нізтеп Таре: 1397 
ingen Cot: ДЕНТ eres 1691 
Fluid sos 937, 1498, 2461, 2463, 2465 


Hot Water........... 2718, 2720-2721, 2736 
Ip E 3002-3004 
Insulation... mcer 2238 
kabel S. ао 1396-1397, 1406, 1451 
LOUGH cori eee 1496, 1498, 1501, 2728 
Mending Tape ....... 1357, 1387, 1393, 1397 
Odor Соп 1512-1513 
OW cm 932, 937, 2461, 2463, 2465 
Packaging Tape . ..... 1387, 1396-1399, 1406 
Paper Napkin: : 22er 1437 
PlasticiBag: seems 1350, 1412 
Paiton Control: е 1520, 1522 
Pouch Tape sce ere es 1406 
Protective Вт 1624 
Boll Papel oreet e 1325 
Safety Тад: 1892, 1914 
Sanitary МарКіп..................... 1494 
Sanitizer зше 
Scotchilape2secscesiesicae cca 

Sealant: 2... 

Өпатроо кокк ee ETT AI 
боар::....-..- 

ОМЕТ е 
Strapping........ 

Stretch Wrap 

Swimming Pool Chemical............. 1482 
Tape....... 373, 1357, 1387, 1393, 1396-1399 


Task Wipe. 

Tissue 

Toilet Seat Cover 

Toilet Tissue 

Towel 

Tubin 

Vandal-Resistant 

Wiper 

Wire Marker Tape. 

DISPENSING NEEDLES.............. 2235 

DISPLAY 

Board Magnets ................ 1359, 1367 

Easels 

Fixtures 

DISPLAYPORT CONNECTORS. 

DISPLAYS, 

Document: eese eise ise cue 1383 

Interactive’ jc eee eie Uere 2022 

ГЕОІМеѕѕаде лл 2022 

literature... eoe ere 1349-1350 

Temperature 582-583, 585-588, 593-594, 
A 637, 1456, 3027 

Test Instrument Replacement . . ........ 3046 

Torque Мийірііег..................... 795 

DISPOSAL 

Accessories & Нагімаге........ 1606, 1840, 
E AT A ... 2732, 2747 

КІН. 1815, 1843-1844 

DISPOSALS, 

Food Мас... 2732 

DISPOSERS, 

батаде аны ебі 2732 


DISSOLVED OXYGEN METERS. .... 627-628 


DISTANCE 

969552600 E 537, 876, 878 
шге! Б у ке qM 
DITCH BANK BLADES. .............. 1007 
DIVERTERS, 

ICE кекке рс уулы рсе ы 1866 


DIVIDERS, 

Acetal Push- to-Connect 

ВІіП Во: 

Binder Ее 

COMPASS е 
Drawet: i essaie е 748, 959, 1295 
We е E ооо: 
 ООПВОд а erty cnt cee oer 304 
Hydraulic Нома 2477 
Меавийпо а-аа 2326 
Plastic Вохна 1295 
РШ АШИ 222222222. 2850 
Raceway о 296, 298 
Room ананна 1119, 1352 
RID ы е А naan Tee eene 1226 
Shelving: 53-5: sonne кз иктат Жен 1226 
Spring БЕЗЕР ДЕНТ 2326 
DOCK 

Bumpers & Ассе550гі65............... 1127 
Chock Chain Hangers 

Cranes 

Curtain Doors. 

Door Controls 

Door Seals 

Door Shelters 

Гало cairo nine UN 
Gates еее е 

Ladders 

Levelers 

MMS ат акыда ок ыйды elei 
Ramps 

Roll UpiDOOrS ЕЕЕ ЕСА 1121 
Safety Міт015................. 1933-1934 
pales oce oe до mete mata 1065 
Screen Doors. а 1119 
DOCKBOARDS ..................... 1125 
рОСКРІАТЕЅ ...................... 1125 


Find even MORE on Grainger.com? 


DOCUMENT 

ШорауАттвта Е 1383 
Шерауб::-522:222.2. 22 0004. 1383 
Holders ..... 828, 954, 1383 
Pocket Hangers on e еее E 
Pockets 828, 1358, 1383 
POUCHES eren aa 828, 1383, 1406 
Protectors . 828, 1361, 1380, 1383 


Stands so e LETTER 1383 
DOG TREATS н 1442 
DOLLIES, 

Barrier & Safety Соле... 1932 


Drum. 


452, 917, 931, 1139-1140, 1556, 
. 1565, 1861, 1864-1865 
2... 1165, 1188-1190, 

.. 1280, 1341, 1863 


Garbage Сай 1556 
Сепега! Ритроѕе 22222. 748-749, 
РУБ 1188-1189, 1280 
Масе. ло К см с: 1187 
Pail. . 931, 1139-1140, 1865 
Рае сенен наннан 22 
ЕЕЕ ІТ” 1165 
Шағыр КЕ ТЫ Жесе 847,1165 
Кедегаіог: „а: 1186 
Stack Саа еее ышы 1187, 1341 
(p. Me 
WH pce 2... 1189 
DOLLY & MOVER ACCESSORIES & 
REPLACEMENT PARTS.............. 1190 
DOME 
Cameras 2222222. 2045-2048 
Stops roc ы eee а а Eten 2004 
DOMES, 
ОВОО а ео 1460 
DOOR 


Access Controls & Accessories 
ree rey 1971-1976, 1978-1979 


Activation Devices.............. 1973, 1976, 

‚. 1978, 1992, 1996 
Air Curtains BAT SA OA 2969-2971 
Alarms & Accessories............ 1978, 1993, 

. . 1995-1996, 2053 

oe 2034, 2053 

ЕНТ 1121, 1994 

NERA 1122, 2000 
[E 1121, 1975 
Deadbolts. . 1121, 1973-1974 
Edge биаті87..22...2..22.-2Ҙ....... 2006 
ESOUICTIBOTIS a e a 1993-1995 
Exit Devices. . 1976, 1978, 1993-1996 
Frame Repair Кйв................... 1998 
Frame Seals. . . . 1122, 1999, 2001 
Frames Nec E 1997 
Guards; бесіну-............-...... 2005 
Handles . . .1980-1989, 1993-1996, 2005, 2762 


Hardware. . . 1118-1119, 1315, 1452, 


НІ. 1122, 1315, 2007-2014 


Locks, Electromagnetic . . . . ...... 1975-1976 
Locks, Programmable ...... 1971-1974, 1996 
l'ocksets nanen 1973-1974, 1980-1989 


. 1993-1994, 1998, 2005 
. 1106, 1994-1995, 2003, 
oo . 2005, 2018, 2762 
ШШЕН Ен ccm 1994, 2005 
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Door - Drill Bits 

Вееаѕев тл КЕЗ 1976-1977 
Remote Controls 1123, 1978 
Rollets;: а. 1121-1122 
Screens. ees 222118 


SL 


Disconnect Switches . 


Replacement Parts .................. 
DOOR CLOSERS, 

ADA-Compliant ................ 1990-1993 
Атай... 222222222... 1992 
Electric. . ......... 1991-1992 
НЕ 1990-1993 
DOOR OPENERS, 

ADA-Compliant ................ 1978, 1992 


DOORS, 

Bathroom Stall... ... . 2761-2762 
Cabinet. аса e 1226 
ЕТІК ШТІ .. 1118-1119 
Dock к к Ес 1118-1119, 1121 
Dust Bamer РЬ 1120 
Fire-Rated....... 1997-1998, 2002 
Flexible Panel ...... .1119 
Freezer.......... 8-1119 
Garages eee uestis HIE 1121 
Heat-Retaining. . . . 1118-1119 
Марай... 1119-1120 
In-PlantiOffice 222 2- 1309 
Kitchen. eese. 1119-1120 
Locker... ees +s 1257 
Маспіле Спа 1319 
МЕ 1119, 1318-1319 
Restaurant. ........ .. 1119-1120 
Restroom Stall . 2761-2762 


Transparent Warehouse. 


Walk-In Cooler .. 1118-1119, 1452 
Warehouse. ...... 1. 1118-1119, 1121 
Wire'Partitionz 2.22... 1318-1319 
DOPPLER FLOWMETERS ............ 2686 
DOSIMETERS, 
Noise ИЕ 
DOSING PUMPS 
DOTS, 
Adhesive ее 
DOVETAIL 
СОНОГО esse ed 
Fixture Clamps. . . . 
РАШ. 
DOWEL PINS ое 2153 
DOWNDRAFT TABLES.......... 2362, 2408 
DOWNLIGHTS. .................. 489-491 
DRAFT 
Inducer Mounting Кї$................ 3103 
Inducer Universal Interlock Controls 
ИНТ 3103-3104 
Мета е MU TS 3103-3104 
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DRAFTING 

Спа 1. 1335 
by Ute bie nee nan СЫ с ла 1335 
Таре ШОН 020.0005 неве 520-521 
DRAIN 

RNS gic ES 2722-2723 
Ball Valves а ТОН ПТ 2572-2573 
Catch Basin Grate НооКв.............. 1868 
Catch Basin Inserts 

Cleaning Air Guns ............. 

Cleaning Bladders............. 


Openers......... 862-863, 1511, 2751, 3010 
Рай TOBtNODIS ci neon cere cee eene 3012 
Pals eset ues 918, 932, 1843, 1864 
eee uM dE 2716, 2993, 3092 
Plugs ..... 1867, 2722-2724, 2748, 2811, 2817 
Pumps oss 2622-2623, 2625-2629, 2634, 
тыныккан Ор 2661, 2676-2677, 2694 
Rodders: с\з зеден ыт 673, 863 
Seal!Contalners .... aeaaee e a enne 1867 
S835... ceres 1511, 1867, 2723, 2759 
райез а ытта camer 
СІЮППЕГ5--.-2.-:22:42:..... 2723, 2748 
Strainers ........... 2722-2724, 2728, 2748 
Mallplecesh: ое 2722-2723 
TrapAdapters. ТТГ reme ere 2723 
Пар 2722-2724, 2732, 2812, 2818, 2824 
Valves ....2571-2573, 2597, 2727, 2914, 3010 
DRAIN BOXES & TRAYS, 
Food Service;- езде eese een 1451 
DRAIN CLEANER 
IAGCESSONIES е 673, 862-863 
Cables: cean enaena 673, 863 
Cutters & Augers-- аан 
GUNG est ш ыз 670, 861-862, 3010 
ШЕЛ” 1 
Machines & Accessories .......... 670, 673, 
Кыскы а ТТТ Ее 678, 861-862 
MOONS CIS ers onere meet ges 863 
DRAIN CLEANERS & MAINTAINERS 
РЕЕСТРЕ 670, 861, 1511, 1521, 2751 
DRAIN KITS, 
Air Conditioner. . . .............. 2992-2993 
ОИЕ УЕ 2993 
DRAINAGE MATS. .................. 1874 
DRAINS, 
Air Line Filter........ 2571, 2593, 2597-2599 
Automatic .......... 2571-2573, 2587, 2590, 
ТТ 2593, 2597-2599 
ЗЕ 2572-2573 
Bathtub 


HaSpS. occasu senex Oe ean 2016 
Enc CETTE 850 
DRAWBARS 

Di ee 960-961 
DRAWER 

BINS ai ааа ее 1295 
Dias. re eoe os 748, 959, 1295 
Налдіпа К ое 1323 
Dom E 1321, 1964 
Organizers: 2 2 754, 1274, 1446 
Lj EE 2017 


DRENCH SHOWERS & ACCESSORIES 
1821, 1823-1826, 1953, 2741, 2750 


And Drive Accessories 


. . 860, 2395-2398, 2400, 2621 


710-711, 714, 774 


Sharpener Replacement Parts 
Sharpener Wheels 


Concrete Screw Driving 


2240-2241, 2255, 2262 


2247, 2250-2251, 2253 
2240-2241, 2243-2246, 


oe 2240, 2245, 2248, 2250 


Bright Finish ..... 700, 2240-2244, 2246-2247, 
ШЕТІ 2250-2253, 2255-2257, 2262,2265 


бае Ее 699 


Carbide 709, 711-712, 849, 2161, 
. . 2240-2242, 2247, 2250-2253, 2255, 2257 
Carbide-Tipped .......... 703, 709, 711-714, 
VU e m 2166, 2240, 2246 
Center Неатег................. 2256-2257 
Ceramic paning. PESA T, 699, 2169 
Cobalt ‚.. 700, 2240-2241, 2245-2246, 
D 2248-2251, 2255-2257 
Combination. . 2265 
Concrete ......... 709, 711-714, 2161, 2166 
Conical Ро. 
EIT KEO E REE PEERS 698, 709 
Сооізпі-Тһгошһ.................... 2249 
Corning ааа у лкы 713-714 
Countersink.......... 705, 2255, 2262, 2265 
Diamond-Goated 2222.22) 699 
Doüble- Endi: n A e 2251, 2255 
EgiAS Finish ys enasna Ши каста. 2252 
Extended Length 
MN M 698, 2243-2244, 2248-2249 
Extension. . 2248-2249 
ПЕЕ cese be лыс 699 
аво ОПО 699, 2169 
Gold Ferrous Oxide Finish 
HO Mee en 2240, 2249-2250 
Hammer, «i.e ne 709, 711-714, 2166 
Helical Flüt ылы 2247 
Hex Shank e e а-л 698, 703, 708, 849, 
Ке” 2240-2241, 2249 
High-Speed Steel......... 700-703, 708, 849, 
EU ey 2240-2244, 2246-2253 
RC 2255-2256, 2262, 2265 
Hole Saw Ѕїайег................. 703, 849 
eee eer a aen imei x 710 
Jobbers Length ...... 2240-2247, 2249-2250 
Left-Handed......... 2240, 2243-2244, 2248 
Masonry. ..... 709, 711-714, 849, 2161, 2166 
Mechanic's Length ........ 2241, 2247-2248 
MicroSize;- ае 2253 
Multimaterial: е 709 


.. 701, 703, 740, 849, 2249 
2240-2241, 


2243-2244, 2248, 2250 
ee coe n E 2256-2257 
2240-2241, 2247-2248 
Een ed КЕ еы ыи " 709 
Rotary Наттег.............. 709, 711-713 
Round With Flats Ѕһапк............... 2248 
АЛТ сш den 2241, 2247-2248 
Screw Machine Length.......... 2250, 2262 
Self Feed: а очен ше шнш ле: 698 
Silver & Deming........... 2241, 2247-2248 
Spada. «еалт 698, 713, 715, 2252 
реагрот aaae n 899, 2169 
Spiral Flute 
Split Point . 
Spot Weld. . 
Spotting. . 
Steam- Oxide РІЙ 700, 2240, 
Step 
Stralght Ше... 2251 
Straight Shank 
КЕТИ 2241, 2243-2250, 2252-2253 
Straw Finish. . . . . 2240, 2245-2246, 2248-2250 
Тарег Shank se. 2-69: де тавы ык. 2250 
ThreadediShank: ЖЕ 2251 
TiAIN-Coated . . . 2240-2242, 2244, 2246-2247, 
ЫЛА UTR 2250, 2252-2253, 2257 
TICN- Coated... «ъа ее es 2240, 2244 
TUE ППШПДК 252... 699, 709, 2169 
TiN-Coated............ 700, 849, 2240-2241, 
. .2244, 2246-2248, 2250, 2253, 2255-2256 
ТІНДЕ ЕЙ ose ore ena wae 2252 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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DRILL CHUCK ADAPTERS. ............ 711 DRIVER LOG BOOKS . ................ 964! ^ ӘЛЕ 222222020 
Overpacks ; B 

DRILL CHUCKS, DRIVERS, Ба... 11132; 1857-1800; 1864 Неме. 1775 
Кеуей Ие, 2314 Anchor Pini 5 111572147; 2161. ARNIS e ae бен 4436: quid inea e a EE 3015 
a Т. 2314 “Ввалт е 9087913 ROS Е 114011497 Refrigerant.: eren 3015 
Production ПгШіп0................... 2314  Cordless........ 666-667, 671-672, 674-675, Safety Cabinets................ 1838, 1840 
Quick:Change;- 252-5 ccc creme cd ТР Ee 678, 681-682, 685-687, 689-696, 850 Ѕаїеіу Мепїѕ........................ 1137  DRYWALL 

Cordless Impact.......... 667, 671-610: Samplers: aisa o ons eee cesses ce eer 633 Adhesives ........... 887, 1386, 1597, 1604, 
DRILEPRESS O21 ркы ОЕ -6/6,681:682) 505.22... 2361) aoras .... 2225, 2228-2229 
Annular Cutters e eene a ee crees TAQ. аА 685-687, 689-695, 705 Sanding Кйв........................ 23815 АПСПОГ cee 2169-2170 


Clamp Кй. ..2316 Demolition Hammer Вой........... I f NI RS ДАЗ1 Circle Citters: 522521222. eerte es 887 
Gross Ибер: ...2346 Demolition Hammer Stake Seals Cornerbead; 005.22... 887 
Guards е 12347, 2363 Floor Machine ............ -1579, Sight Tubes Cut-Out Tools . . . 666, 685, 688, 731 
Ме e e Ea Ны 2340 НЕЕ a er con 768-769, 796-798, 800 51іпд9............................. 11415 ГЕ Gutter Tools а e А 887 
Ногпібреакег ылас. memes 2040: Ке 2222.22... ЛАЗ m Easteners: а: 2169-2170 
DRILL PRESSES, Ноѕе айр быыл eme ишо 802 Storage Rack Shelves ................ 1861. 9 Eirestop;Sealahts--. «tei ence 1834 
Вело 2344-2346 Ітрасї..... 666-667, 672, 674-676, 681-682, Storage Racks................. 1140, 1861 Напа Sanders . . ... 905, 2366-2367 
Cordless sS ete Pet ar НЕ ИӘ) осоовавозооой 685-687, 689-695, 705,707, 9Әмісһев........................... ПО Нам кее EET TEES 887 
НООГО: 22345:2340 ЕТЕ ОИ 1168:760/ 773; 801 ПӘ... 1137. Hopper бб: мазза лги сказ somes 887 
Magnetic soos ға pads 575740 ЕА eer 454-455, 461,475 ТгапврогвІв................... 1141-1143: Joint Кае 885-886 
МО 357,694, 704, 707, 709,774, Tray оез... 1865: Mesh Tape aa ets 887, 1386 
DRILLS: ао с 800-802, 844, 846, 852, 854, 860, 2147 Тгауѕ............................. 18645 Мо 1597, 1630 
А ааа БРИ Be pad eee 1578-1579,1581-1582,1584 Trucks ............. 1140, 1143, 1186-1187 Миа Mixers . . . . 675, 887, 889, 1605 
522250 | Ра A E E 10109 NANNES ЕТЕ ЛИЗ Миа Рап Е 887 
2.222055 РоМег...-- 666-667, 672, 674-675, 681-682, Мгепсһеѕ................. 0615113752751. ИМА ЕЕЕ 2111 
664, 666-667, 674, 682, ........... 685-687, 689-695, 801, 2143 Раісе оа 887 
Sae agnd 685, 687, 690, 707, 711-712, 714 Ршпсһ..........................678,850 DRUM COVERS .......... 1136-1137, 1865 Sanders.. 724,737, 687. 
Corded: ees 697,707, 711-712, 714 Rodi Hangen: eee e 2147 Sandpaper. A E 23 
боле... 664: 666-6884671-675: SDS TAE Ee 712 DRUM PUMP Si 
коесы 681-682 685-687; 689-695 71/1. — Seal еулие. че ier 908; 919) МЮ 
Coring ен 673,716 — Socket........ 748,758-762,769,773,2503 ^ Replacement Tubes 
D:Handles о 9 3687.716: Tent Stake eee Ue 3 TAS ee Stralnersic А 
DiamondiCoring: БЕН Т16 Torque;- sfc iss = 682, 685-686, 692, 696 
Driver masini: 666-667, 672, 674, 681-682, DRUM PUMPS...... 
nansgBqandnüght 685-686, 689-696, 2161 DRIVES, 1.........2070, 2672-2674, 2676-2677, 2695 
Еесігіс hiaatgeupoont БО 7117712 714 7180 ТАС Ее 153-158 
....1008 Adjustable-Frequency . .... 153-155, 157-158 DRUMS, 
...1008  Adjustable-Speed........ 153-155, 157-158 — Closed-Head .................. 
. 664, 666-667, 674-675, “681 682; Enclosed. 2... Пол Collapsible ОО ОТЕ Ты 
685-687, 690-692, 695, Моїог.................... 27,85, 153-159 Concrete Mixer ...................... 891  DUCKBILL 
707; TAA-TA2 TIA ПЕ. 27 193-159 DUST Collector узул» Елен дан 2362 Pliers. 
DudebednendgüpnBtopuua 697 ШЕШ. ВВЕР ы ус нивно освете ЛӘР) IBS 
Pistoli GND 2-68 697, 707, 711,2504 Variable-Frequency ....... 153-155, 157-158 Ғоой-бгайе................... 1135-1136 
Reversible ............ 697, 707, 1008, 2504 Garage Door Сайе................... 1121 DUCT 
i us Hazardous Material... 1135-1136, 1861, 1865 Access 00015....................... 3101 


HDPE (High-Density Polyethylene) АШАБ. теа С” E 2997 
КТ 1136, 1861,1865 Air Cleaners. . 1...... 3059, 3093 
ШЫ ады ЛЫСЫ 1135-1136, 1865 Blast Gates. зола 009 


Blowers ... 1798, 2972-2987 
ОЕТ - i , 516, i : Carriers 1...... 1798-1799 
НТК Some ТҮ eer tiere Clamps. ... Tae 052222098 
Ne DA Men EE : Connectors. . . .285, 1798-1799, 
Dispenser Stands............... 1441, 1817 DROPPERS Don . . 2949, 2995, 3097 
Dispensers 2211817 Couplings. . .. 1798-1799, 2949 
MiX85. еле eee e det gere e mem 1817 DRUM Storage Е 1135-1136, 1865, 2095 COONS. е 295 
Adapters. 75.75 stores 1141,2675,2677 Traffic Сһаппеігег................... ЛӘЗІМ VutterS! ные ке A 295, 814 
DRINKING Васто d eee ТЕТЕ 1863 Vacuum Сіеапег..................... 1573 Патрег =. 3099-3101 
Fountains & Replacement Parts Blankets: 2а. 1138: Wet/Dry. Vacuum е 1573 Detector Sampling Tubes. . . . 1804, 2051, 3029 
"acsgBdUübhüreuda 2705/2718:2121:27217/ Ве... 1660 Divider: Walls: nimis 209 
Water Systems............ 2704,2707-2708 Сабіпеїѕ...................... 1838,1840 DRY Double Вгапсћеѕ.................... 3098 
Cadas osrin: irre 931, 1139-1140, Bath Bead Но/0егв.................... 639 Dust Cover Епбсарв.................. 3097 
DRINKS. ................ 1440718171819 9 9-50 nee. 1861, 1864-1865, 2673 Bath Веайѕ ......................... 630: Extensions eite seien 285, 2989 
Саеге... 931, 113921143, 118621187, Вав... 30 Рап oe CLE 1798, 2940-2942, 
utr. 1-1. Уа 1861, 1864-1865, 2673 Blast Accessories ................... 2402 . . . 2944-2947, 3103-3104 
МШЕЗ E E о 2764 «Carts; 22222222. 1140,1861,1865,2673 Blast Cabinet Gloves ............ 1695, 2402 задсоабавававыбана 285, 3097-3099 
ау 932018431864 (ғай 222222222. 1140, 1840, 1861 Blast Cabinet Guns ............. 2402-2403 Flanges . T . . 2995, 2997, 3098 
Deheader Віайеѕ.................... 1137 Blast Cabinet Media.................. 2404. Floor SWaeps: eus 3099 
ПЕР PANS, һелегдегес: о 1137.» Blast;Cabinets - 2.2... 24027 ЧЕГӨӨ Fans: erre ere ac deletis 2943 
medesime metis E 918,932,1239 ^ Dispensers................ 859, 1140-1143 5Ші..............................1939 Heater Elements ra sas a S000; 3078 
Шы EUIS ым гачы К нү EE 1864 Dispensing Racks .............. 1861, 1863 Heaters .... . . 2947, 3063, 3065 
Dollies 2-05 452, 917, 931, 1139-1140, РВҮ-ЕВАЅЕ BOARDS & ACCESSORIES Insulation. . ... 2835, 2837-2838 
DRIPPROOF MOTORS _............ 1556, 1565, 1861, 1864-1865 ...... 828, 1337, 1352, 1358-1359, 1367-1371 Kits. . ` 2948- 2949, 2997, 3084 
TRAN 8-15, 18, 22-26, 36, 49, 51, 56-57, 59-1 Dumpers 222227 114121143 Knives . ТОЛА 
90575864 pans КЛ о о оК 2920-2921, 2923 РВҮ ІСЕ СНЕЅТЅ.............. 130471408: па Е 2834 
DRIVE ui. T к екан 1137 Outlet Adapters a e e 3086 
Adapters ........... 155-156, 708, 714,871 Funnel Сомегѕ....................... 931 DRYER Rrotection|Film arenas nein COE 
АОСУ АЛҒАС Аы жыгы 2399, FURNES eoru mana eames 931,1137 Агт Extensions & Adapters............ 1493  Reducers.... 
БЕП Pewee T 97-108,2567 ба5Кеів........................... 11367 В0051@ГЕаП$ а 2944-2945 Sealants. ................ 
ВБ 705-706, 708-710, 714, 758-760, @їарбетѕ..................... 1144-1143 богі5.............................. 401 
AS 763-764,768-770,773,776,852,858 (трв........................1141-143 Exhaust Шшсі.......................2949 — Smoke Detectors 
Caps Dod IPSUM RN. р Grounding Мет 1844- Пева 1516 Straps ...... 
Communication Card Keypads Handlers a ee 859, 1140-1143 Stretchers . 
Communication Cards......... uz m E HE 1138 DRYERS, Tape.. ‚374-3 5, 1384- 1387, 1390-1391, 2963 
СООРО Евони Пе е ШЕЕ Ва 2565-2566, 2587-2589 Тгапѕійопѕ.................... 2921, 2949 
Frame Кїїз............... l'eveliGaliges 222. 11812 P AIT Conditioner eco 3015 
Mounts.................. Па 891, 1136-1137, 1865 Boot & Ѕһое........................ 1775 DUCT, 
Pin Рипсћез i M s 1799, 2949, 2997, 3084, 3086, 
bol M sate QE ататын OM LOIS ec cc ТЗВ СОО ИВ .. 3097-3099, 3102 
Sees Канн Blower Exhaust . . ......... s.s. 1798-1799 
Tensioners . .............. Blower Іпїаке.................. 1798-1799 
Та 22. Dryer Exhaust . . 949 


Exhaust . ...... 2949, 2997, 3097-3099, 3102 
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Га eoa eR 2. 2921, 2948-2949 
Flexible eere 295, 2921, 2949, 3084, 
ПТ 3086, 3097, 3102 
[ti ТРИЕСТ ...9098 
Open Slot... ....... 2121095 
Portable Heater . . .. . .. 3084, 3086 
Quick Assembly HVAC........... 3098-3099 
Return Air...... 2949, 2997, 3097-3099, 3102 
роб Соое е 2997 
SUDDN Seer 2949, 3097-3099, 3102 
Талал A eU a EU 3098 
Wire Management 285, 295-296, 298 
DUCTING 
Hose Connectors ............... 2531, 2615 
ШЕЛПЕК ГТ 2613-2615, 3099 
RUS ee occa a 2715, 2921, 2948-2949 
DUCTING, 
Confined Space Blower.......... 1798-1799 


DUCTLESS SPLIT SYSTEMS .... 2994-2995 


DUFFEL BAGS ..................... 1685 
DUMP CARTS................. 1155-1156 
DUMPERS. еее 1141-1143 
DUNNAGE BAGS & INFLATORS....... 1417 
DUNNAGE RACKS & PARTS.......... 1247 
DUROMETERS & ACCESSORIES 
2.00 2341, 2343 
DUST 

Barrier Accessories............. 1120, 1623 


Barrier Partitions... . ..1120, 1623 
aS. oe core des .. 2489-2491, 2559 
СИНОВЕ, аке ене 1534, 1536 
СІЮ: ао 905, 1518, 1535-1536, 1538 
Collector Accessories 
"e Hn 1579, 2362, 2403, 2408, 2876, 3099 
Collectors. ....... 682, 711, 2362, 2403, 2408 
Containment Shelters ................ 2408 


Extractor Attachments & Accessories 
... 667, 674, 682, 711, 715, 1575-1576, 2362 
Extractors ........ 667, 711, 719, 1566-1567 


1669-1671, 1673, 1756 
- . 905, 1538 


Mops & Accessories . 8, 1534-1537 
PUGS so: oue а оен 2489-2490 
Respirators ......... 1669-1671, 1673, 1756 
Марев нона eee meas 2876 
Wipers......... 905, 1518, 1533-1536, 1538 


DUSTER REFILLS & MITTS 

xvm NE Е E 1518, 1535, 1538 

DUSTERS, 

Aerosol... no enar 359, 1354, 2446, 2449 

Bench & Counter . . .. . . 905, 1518, 1533-1534, 
КН gone О UE 1536, 1538, 1547 

Gelling Рап е 1538 

Compressed Gas ...... 359, 1354, 2446, 2449 

Feather 5 

Lambswool .1538 


Microfiber 
Overhead............ 
Telescoping 


DUSTPANS & BROOMS 
eRe enn arctic 905, 1542, 1546-1547 


DUVETS & DUVET COVERS ..... 1469, 1952 


5, 1538 


DVD & CD 

МАШО 1365, 1615 
Shredüers с.а. 1376-1377 
DVDS, 

Балка; OE DORMI cM 1354 
Training ГК Г 1907-1908 
DVI CONNECTORS. .................. 351 
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Penetrant Cleaners 


633, 893, 896, 919, 
2429, 2494, 3009, 3012 


E-TRACK SYSTEMS 


Buds & Cord Organizers. 


Radio & Media Player 


EARTH & GROUND TESTERS & 


2024-2025, 2028-2032 


EASEL PAPER PADS 


EDGE PROTECTORS, 


Black Cast-Iron Pipe 
Black Forged Steel Pipe. 
Black Malleable Iron Pipe 


Brass Flare Tubing 
Brass Instrumentation Pipe 
Brass Instrumentation Tubing 
2722, 2791-2795, 2853, 2911 
Brass Push-to-Connect Tubing 

965, 2558, 2806-2807, 2850-2852 


Brass Tubing . . . . 965, 2558, 2586, 2805-2807, 
балайақаданввайдр 2849-2856, 2860, 3094 


Bronze PIDE: eaaa a aaa a 2802 
Carbon Steel Pipe ................... 2716 
Cast Brass Pipe а... 2911 
САРОЙ усулы с 1316, 2770-2771 
Conduit ......... 305-307, 312-314, 316, 482 
Copper Pipe/Tubing........ 2795, 2797-2799, 

ТТ E ues 2801-2802, 3015 
CPVC Pipec: eenaa: 2816-2817, 2821 
Drain/Waste/Vent............... 2722, 2798, 

20272220 2811-2812, 2818 
Писіе=ІгопРіре creen 2782 
Galvanized Malleable Iron Pipe . . . . 2779-2780 
Galvanized Steel Duct................ 3099 
Galvanized Steel Pipe ........... 2779-2780 
Gas VentPipe ое 3096 
Hydraulic Hose. ...... 2482, 2485-2488, 2854 


Nickel-Plated Brass Push-to-Connect 
"n RUE 2558, 2850-2852 


Nylon Push-to-Connect.......... 2556-2557 
Nylon Threaded Tubing .......... 2556-2557 
Nylon Tubing .............. 409, 2556-2557 
PFA Compression Tubing.............. 2856 
Plastic Compression Tubing............ 2856 
Plastic Pipe .... 2620, 2722, 2808-2821, 2824 
Plastic-to-Metal Transition Pipe......... 2821 
Plastic Tubing............. 2554-2557, 2609, 
E 2764, 2807, 2824, 2850, 2856 
Polyamide а veneer aan 2586, 2620 
Polybutylene Push-to-Connect . . . . 2554-2555 
Polyethylene Tubing & Pipe............ 2807 
Polypropylene Вафей................ 2609 
Polypropylene Pipe ............. 
Polypropylene Push-to-Connect 
Polypropylene Tubing. . . .............. 
Polysulfone Push-to-Connect Tubing. . . . . 2807 
Polyvinylidene Ріре.................. 2820 
PNE C во ны 305, 307, 312-313 
PVC Ватфей serere 2815 
РУСІВ 2. re rs 2808-2815, 2824 
Raceway лыт: шогал Xem 296-298 
Капо 2. ха яш,» 1316 
Rotary-Jolhte a єана коена иуш 2846 
Saddle МВА 1798-1799 


Stainless Steel Flare Tubing 

ee eee ee 2487-2488, 2854 
Stainless Steel Instrumentation Pipe ..... 2786 
Stainless Steel Instrumentation Tubing 


et ee ee 2857-2859 
Stainless Steel Pipe........ 2785-2787, 2846 
Stainless Steel Tubing........... 2488, 2785, 

. . 2787-2788, 2803, 2851, 2854, 2857-2859 
Steel Instrumentation Pipe ............ 2715 
Steal Pipe... eere 2774-2775, 2804 
Wire DUCE: ел А 285 
ELECTRIC 
Blankets: ее еее 954 
Blower КИ. 8 
Blowers ...... 671, 679, 688, 988, 1798-1799 
Brakes: - -—— m 95 
Cable Cutters... ..... 669, 679, 716, 843, 851 
ChalniHolsts: eI 1050-1054 
DhalniSaWs:- so. аа 1004 
Conduit Benders ..................... 848 
Drain Valves а 
| eve m 697, 707, 711-712, 714, 716 
Dium ШИЕ. ЕЕЕ exert 1143 
Exit Device Converters. ............... 1993 
Exit Devices уус eros 1978, 1993 
Fence: ЛГӨ ЕРЕ 1010 
Grinders: eee ee 681, 683, 688, 691, 695, 


КУЕ МЕЕ 719, 721-722, 724, 2358, 2360 


Hammers. ........... 673, 711-712, 714-715 
Heat Sequencers е 3035 
Heater КИ 
Heaters & Accessories ,872, 
жалан 1138, 2947, 3030, 3063-3080, 3091 
НОБ 
Impact Мгепсһев..................... 707 
[I сша гш лучу тка елый 1476 
LUG eese es 1032-1033, 1173, 1175 


ТЕГЕ 160-174, 182, 196, 
216, 219-220, 224, 942 


Nibblers 5 сөн 688, 726 
PlatformilrucKs ЕЕ 1183 
Polishers a а. aa erum 738 


Pressure Washers ......... 1587-1588, 1590 
Relays ......... 162-164, 168-171, 215, 217, 
er ... 219-224, 280, 3031, 3035 
К-т” 730 
Sanders & Polishers .............. 737-738 
Sanders . . .691, 719, 722, 724, 737, 2360-2361 
Sanders & Grinders........... 691, 719, 722 
Sere WrlVeis: а еа 696 
Sheals: dt oet RS ate 669, 726, 813 
Staplersi;: onse 668, 683, 1360 
Кеб ы. ote eio uem mentee 1977 
Е sse eese e e Ene 668, 683 
Transformers (See Transformers) 
(TS TNR ENDS НВ 1173, 1183 
Vibrators ........... 148-149, 151, 673, 679 


Water Heaters & Accessories 
duudaduugnoDaddup OUS 2712-2714, 3033 
1064, 1081-1083, 1479 


Pho mance бош 1054 
ELECTRICAL 
Block Соеге е 393 
Box Covers...... 175, 185, 195, 254, 300-304, 
ОВЕНОТ 312, 330, 332 
Вох Gaskets: t 2. 301 
Box PINGS: ЕН 302 
Box Supports): 2:5: eene 300, 309 
БОК ТИПКЕ: еу жазын бсо» 303-304 
Boxes (See Electrical Enclosures) 
Cabinets eee eer ЫН 345-346 


Cable & Cord Reels ..... 396-398, 2526, 2528 
Cable Sleeves ..... 368, 372-373, 376-378, 409 
Cables . . . .315, 337-341, 404, 964, 1093, 3070 


305, 307, 312-315 
g 300, 305-316 

Conduit Hole 5егіб.................... 290 
Connectors. ..... 254, 318-319, 326, 328-334, 
E 379-381, 383, 385-392, 2883 


Contact Cleaners 359, 899, 2449 
Cord Adapters: е 327, 400 
GordiProtectors А 402 
Cords oos 339-340, 345, 354, 396-397, 


399-402, 404, 1467, 2926, 3067 
Counters eme nicer 225-228 
Couplings „езана 305-306, 312-313 
Cover Plates......... 254, 296, 298, 300-304, 

еа кс 312, 320, 322, 330, 332 
160, 175-176, 
186, 334, 383-384 


Firestons Ошм е 1833-1835 
Interlock КИ ее 175 
ЕРЕ ОРНУ 209, 461, 928 
Labels . . . . 225, 368-370, 372-373, 1887, 1902 
Lockout Kits....... 167, 196, 288, 1912-1916 
Мае... 367-368, 372-373 
Меша 176 


Outlets . . ... 299, 322-325, 328-334, 402-404, 
“Ке О ЕЕ СЕС 414, 1309, 1324-1325 


Panel Lockouts ....... 196, 1909, 1912, 1916 
Panels ics 190, 194-196, 198, 404 
Phase Converters: eee eher 209 
Plug Adapters ........... 327, 353, 400, 402 
uc er ree 326-334 
Power Meters ....... 225, 536-538, 540-542, 
ЖМ” 544,547,551,559 
Protection Equipment ........... 1730-1731 
Protection Equipment Bags........ 752,1725 
Protective Clothing ........ 1721, 1725-1728, 
er S 1730, 1746 
Protective Footwear............. 1768, 1770 
Protective Gloves & Accessories........ 1731 
Protective Windows........... 609, 613-614 
Receptacle Сарѕ ..................... 320 
Receptacles......... 299, 322-325, 328-334, 
‚... 945, 402-404, 414, 1309 
кк” 380, 906, 2443 

Surge Protectors ............. 193, 196, 198, 


Gods 203-204, 213-214, 324, 402-404, 3031 
374-375, 906, 1385, 2838 


Т” 536-547,551-552, 

fas ees aria alone ers 556, 558, 607, 920 
Wall Plates. . 301-302, 312, 320, 322, 330, 332 
Weatherproof Covers. . 301-303, 312, 330, 332 
A Ж 230-231, 335-339, 341 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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ELECTRICAL ENCLOSURE ELECTROSTATIC DISCHARGE (SEE ESD) Trauma: Кіз 1813-1814 END BLOCKS, 
i iti аде Supplies Ее 19355 9 ModulariERESSS 222222222: 2598 
ELEMENTS, 
Dose o Der 293-204 EAI Filter a ere cece Е 915 EMERY SHEETS. с: 2366 END CAPS, 
Prinses 2571, 2575, 2585, АНЕ едын 3087-3098 
2589-2594, 2596-2599, 2601-2603 ЕМІ ABSORBERS. ................... 375: Ait lle? НЫ ан 1221, 2586 
IUSSUM ACME E 2551 Baseboard Heater . 3089 
Oe EM 3065,3078 EMPTY FIRST AID KITS & ACCESSORIES Closet Pole. . . . . ТРЕСЕ TA 
A T ATT E TT ы 2113: oaa aaraa a a aas Ө. |Натіһ 2. ЗОВ RICI 
R SEAN 915, 1798, 2492, 2567, 2571, Raceway .. EE e т! 
2575-2576, 2585, 2589-2594, EMT (ELECTRICAL METALLIC TUBING) Маап! АТОО ЕП: 2006 
We E 2596-2599, 2601-2603, 2641 СОМОШТ...........................305 Мгемау............................285 
A DE 915, 2671 
TET 3065,3067,3079,3081,3089 EMT (EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN) ЕМО MILLHOLDERS................2311 
Immersion. БЕ р КАТОО: 2713 
геена dentes 2591 HORUM аы END MILLS, 
Берага 2571,2587 ENAMEL ЛКЕН 550 2288-2292 
ELECTRICAL ENCLOSURES, Soldering Heating ............ 362, 365-366 Coatings 907, 1599-1600. 1603, Bright Finish . . 2280, 2282, 2284-2286, 
Са 300-304, 308-309, Water Нваіег....................... 21130 cs poss cnet cnr a kee . 2288-2292, 2294-2297 
‚.. 312-313, 332, 334 Paints 196 907 1596-1600, 1603, Center Cut... . 2280-2283, 2285-2296 
284-288,291,298 ELEVATOR "7777 TE 1606-1609 2430 Chamfer Cutter . 
ОРА 167,175, Войв..............................2073 рте... 907 1597. 1599-1600, 1606-1607 Corner Сһатіег... 229, 
217, 250, 284-289, 291-292, 5ШтрРШтрв........-.............. 2625 : : i Corner Radius . . . .2281, 2288, 2292-2294, 2297 
КН 301-303, 312,511 ENAMELS. Corner Rounding . . 
Nonmetallic.........175, 240, 250, 290-292, _ ELIMINATORS, Acrylic ....1597-1599, 1603, 1606, 1608-1609 — Double-End .... . . 2286, 2202, 2295 
Чы» Жека абакан ына 303, 312, 323, 334 — Odor......1510, 1513, 1517, 1520-1521, 1523 Alkyd . i К Е ; PAM 907. 1597. 1600. 1607-1609 Extended Cut . . . 2280, 2282-2283 
Operator...» 232,240-241,250,267 Ѕігау Мойаде........................ 548 Fast Dry 907.1597.1599-1600,1607 РІПЇЗЙЇПО..................... 2280-2296 
Panel (Or Breaker Panel) . . . .... 190, 194-198 Water-Based . ... и ' 1598-1599, 1603 High-Speed Steel. . . .. 730, 2285-2286, 
Васемау 77 z: 296, 298. EMBLEMS, 000 IOS j SEHR . . 2291, 2295, 2347 
Starter/Contactor/Relay ..163,170, Нага Hat & Неітеї................... 1640 ENCLOSURE Кеумау eere certe setae eee 2295 
MM ИЕ 173, 217-218 Air Conditioners 293-294 Miniature... о t 2288 
EMBOSSERS, Bic Smee A CORDE 250 Roughing. . . 2280-2284, 2286-2290, 
ELECTRICIAN'S IdentificationiTag «e ers 370 Cooler Replacement. par NN ШЕЛІ опас 1... 2292-2294, 2297 
Drill & Drive Sets Coolers 293-294. 2926-2927 RoUtingi ces UTOR 2297, 2299 
Нагпе55е5............... ; 5 EMERGENCY Cover RN 175, 185 195 254 300-304,  SQuare.. ... 2280-2287, 2297 
Hole Saw Kits ............ 5 Ы a 1952 PE IRAR 312. 320, 330.492. 3089 Straight Shank. . ‘2281, 2286, 2292, 2295 
RIES e nese вкл CalliButtonsz БАТ ОЛЫ: 2034 КЛЕЙ С i à { | ene Е er ; x А А 203-204 Stub longitu eem 2280-2283 
Ladders: ess А - Drinking Water: э. ыз чола ые ын ЕТЕУ ee eee es MXN 204. 2926-2927 
Rivet Tools eere tete eee Escape Respirator Training Kits. . . . . . . . . 1684 Frames Electrical.............. 992300 ЕМО MOUNTS, 
SENN ceocesannnnescaapae , 813- Escape Respirators .................. [ppc MN 301 — Hydraulic Суйпйег................... 2480 
Screwdrivers ............ , -oUI, ,  ExitAlarms.......... 1993, 1995-1996, 2053 Heaters 5 : К à ВИ 294, 3065-3066 
И. , 854-855, Exit Signs. ...... . 462-465, 1887, 1889-1890 Interior Panels...................289, 292 END PANELS, 
Пее 5 f ж. Exits;Push-Button-- 22222... 1978 LOCKS eee tee nee 288, 1321, 1963-1964 LOCK Ob ee eaim еее еа: 1257 
Tap & Drill Sets ............ ‚ 2262, Eyewash Stations & Accessories Louver Plate Kits 202 
ToollSets ы: 217091162785 797 ШЫ RAE 1821-1826,2741,2750 nins e a 199 250, 309-310 ЕМО PLATES, 
E A Food Rations ^00 9 Pneumatic Valve ..... 2543-2544, 2548, 2550 
а E EAE T AT , 854-855, Hygiene Kits 
TooliStora ge үш E -754, Қау Вова - END STOPS, 
Wiring Duct Cutters .......... sese 295 Lockdown Kits................ see... ТҮШ. MMS cs e suu tens ш 2554, 2806, 2850 
Oxygen CVlinders з ыд... 1684 ENCLOSURES, Workbench 3-9: На 1321 
Luar Рїюпе$....................... 2035-2036 Circuit Breaker............... 190, 194-198 
Сабе Ee олу Power Generators ...... 981-984, 2560, 2562 Circuit-Lock Disconnect Switch.......... 175 ENDS, 
(арбуу ес Power Off Push Buttons............... 1978 — Control Relay MED 2172218: Raceway e Te ere КОШО: 296-298 
Holders curi о г SHOVELS MT 997 pata Access Port 298 В0й...... 132, 2076-2078, 2317 
pas 2222. 2 SIONS „=. засаа еван ье TRA 462-465, 1887 Electrical (See Electrical Enclosures) Eae MUMBUCKIE е EE 1090-1091 
SpillKis: — meei 1854-1886 Filtered 635636 VOKE a 2075 
ELECTRODES, Slop CMO ME MW Ww 52200020 E 
Carbon ае (er ee e eer 239, 242-247, 266-267 Laboratory Evaporator A CONS ДЫ; 635 ENERGY METERS ............... 547, 551 
Copper Base ............. -2415 Stop Safety Covers C 1910 Motor Starter................ 163, 170, 173 
Glitting Бааговввнввзвавово .2415,2420 Тееропе$.................... 2035-2036 Network & Server 221545 ENGINE 
Defibrillator. see eee ЕСІ” ТО Cables е 1085 pallet Rack Е Cleaner Spray бипѕ.................. 1626 
Dissolved Oxygen ...630 Vehicle Lights .......... 970, 973-976,1918 Pull Вох Cleaners....... . 893-896, 898-899, 903, 
ОШОО Eee ..2415 Vehicle Reflective Таре............ 967-968 — push.Button.... " .. 919, 940, 1507, 2446 
Ground Rod .............. ...915 Wash Station Тезібг................. 1824 рејау............. О 1016 Сооп ои 900, 965 
Hard Райт ..2423 Wash Stations & Accessories Screen 2410 Cooling Fans e EA do A 2925 
Mild Steel. ............... 220370202 1821, 1824-1826, 1953, 2741,2750 Shelving. ................,.,1245,1452 Пешеаввв.................... 903, 2447 
Smoke Detector «олуу ол 3029 Б............................. 1008 
Speaker e ЕН ЖИК серен 2039 Driven Generators . ds d Жер 
Stainless Steel ашны ен Ер 286-287 , , 
Switch e e et 163,167,170,173,232, Driven Ритрѕ................. 2635-2637 
2414 B CONT OLS Т 2220461 enna 240-241, 250, 267, 1979 Driven Welders. . кобббвевваздаларавнабав 2416 
Welding . . .......... ‚ 2420, 2422- Fixture Wire биагй$.............. 468,2053  switched...........................175 Fluid Leak Detection Dyes.......... 893, 896 
БІКІШЕв o eee 462-467,510 теюүсїоп.......................... 2023 m FuelFiiters 327 915, 2671 
ELECTROMAGNETIC ЧеПе ee ee Rm 461 Underground RUN d E cM 28] HOSS е 944, 1064 
\ае.............................2907 Lubricants «siiis 892-895 
Wall Furnace \епї................... 3087 м ӨӨ dn one 
Watertight: е. 291-292, 586 oiran 2672 
Oil Stabilizers ое 893 


Oil Stop Leak Fluids............... 893, 896 
(UE ERES 892-895 
ELECTRONIC EAR MUFFS & EAR РЕЛЕ EMERGENCY RESPONSE Paints: еее о 907, 1603 
Ол ы ш E 1649 Equipment Carts .................... : Stand Adapters . ОДА 
ENDS Мейса КИ Stands 2.22.2222 2 944, 1064 
PPE (Personal Protective Equipment) Kits 5 Starter. Fluids: ose ere exe 898 
Lubricants E a ҮҮ е а iens us a oe m во 924 
Packaging Foam ...1414,2201 Public Safety & Rescue Kits....... 1813-1814 IU SUDDOLBaISR E EUER TC ү гы 944 
Recycling КЕ... 453 Rescue Equipment........... 810-811,1795, END BARRIERS, Throttle Controls romeo 2575 
Screwdrivers........ 797-800; 802; 844, 885 ea 1938-1939, 1950-1951 Terminal Block 304-395 Т008....... 756, 758-760, 908, 913-914, 916 
Nool Cases ое 750, 844, 1306 Rescue 5ші5....................... 1939 лш аы АСУ СТ 
iToollKits 3: 797,802,837,844,878,880 Shelters & Accessories ............... 1953 
100157522252. 357-359, 382-383, 389, 797, Showers & Accessories. . ........ 1824, 1953 Барас 258 
..813-814, 831, 837, 839-840, 842, 844-845 Ѕігеісһегѕ ......................... 1951 
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ENGINES, 


ENGRAVING 70016............. 725,2511 
ENTRANCE 
Alert Receivers «menn 2053 
Alert Sensore: ae eae ente meinem 2053 
Nis es 1846, 1869-1870, 1873 
ENTRY 
ОО УРНИ Ее 815, 1949 
ТОШОК. аео вов 1973 
ENVELOPES, 
Mailing & Shipping 
Office oes 
Раскіпо ИШЕ «Sense eee 
ENVIRONMENTAL CONTROL UNITS 
НЕОН 1953, 3061 
ENZYMES Е 1513 
EPDM RUBBER ..... 2199, 2203, 2206-2207 
EPOXY 
Coatings... see 1601, 1606, 1631-1632 
Elpor:Coatings е 1601, 1631 
Floor Paints........ ‚. 1601, 1603, 1631 
ИБ c a ...670,2219 
Injection Systems .. ..1633 
Injection Tools .2219 
Kits a сы 1634, 2217, 2220, 3012 
НОЕ н EU ANS 2172, 2219 
РАЮ. 1601, 1606, 1609 
Patehes | cesses 2220 
Potting Compounds . . 22-2217 
Primers os emos 1601, 1606 
ӨСГееПе areare арест пй олт: 2161 
ЕРОХҮ, 
Adhesive ..... 17, 889, 906, 1129, 1633-1634, 


STR 2218, 2220-2221, 2230, 2233, 3012 


Insulating 
Patchs 
PipejBepalr:-- ы ичириш -2825, 3012 
Resurfacer......... 2220-2221 


EQUIPMENT 
Cases & Accessories.......... 536-537, 539, 


Covers... 
Skates eere Ue eet 1190 


ERASERS, 
Mhiteboardi- сауа erreur eee 1367 


ERGONOMIC 
Back Supports 
ІНІШЕК eset 


Gloves en eea 
Knee Supports 
Lift Tables ......... 


ESCAPE 
Hood Training Кй5................... 1684 


ESCUTCHEONS, 

Conduits: 52222202202. 306 

Doone уе эу E E Th 1993-1995 

ашса ее 2748, 2750 

ТКЕН. 2722-2723 

ESD 

IAIN GUNS ese ee 2518, 2582 

Варе 

ВЮВ: 1292, 1294, 1300 

Boots: eese eee rei 1769, 1772 

Bottles ЕЕ 654 

Саеге i cues ove espe дета 1192, 1195 

бан 02... 1334-1335 

Сатре ааа 392 

Cors о ES 561,920 

Ground К 561, 1323-1324 

КБЕ 561, 920, 1323-1324 

МАБ ы S n e 561, 1876 

Screwdrivers ае 797-800 

НСК Е 1731 

Slrap'Testers: s mee esee tort et fees 561 

гарз ие 561, 920, 1323 

ута 561, 920, 1323 

VacuumiCleaners: 2.2... 1572 

Workbenches............. 1324-1325, 1398 

ETHERNET 

Gables i ТАҚАП cce ee о: 342, 344, 346 

Gateways 586 

Jacks 

Plugs 

Switches 

ETHYLENE OXIDE DETECTORS ........ 622 

EVACUATION 

Chairs & Accessories. . . .............. 1950 

Новев: 2609, 2637, 2690, 3006 

Map Holders а 

Рите 919, 932, 2581-2582, 3007 

ЕЕЕ E 188 

10015 шылк анаа 3010 

EVAPORATIVE COOLER 

базе; аса 

боегу лау лс: 

Louver Kits 

МЕША иш ышын mp 

МОГО Ие 

Pads 22222202222. E 

РІП ее 2220022: 

Replacement Parts 

Switches 

Vaes E e eee egere 

Water Treatments. 

EVAPORATIVE COOLERS 

HAGE E E T 2921, 2998, 3000-3001 

EVAPORATIVE HUMIDIFIERS......... 3062 

EVAPORATOR 

CoilCleanerS ее 3011 
M] ete УА КыЛ ET ..3091 

Кап Моге... 2-98 

Pads, Humidifier .............. . 3092 

Рап @еапег$ 0. ..9012 

Pump Accessories............. 2:635 

EVAPORATORS, 

Rotary: 22222222. 635 


EVIDENCE SEARCH METAL DETECTORS 
2044 


EXAM ROOM 

Sterile Light Сомегѕ................... 488 
Surgical Light Напдіеѕ. ................ 488 
EXCAVATORS, 

Рпештайсь 2а ышын 2518 
EXCHANGERS, 
ЕНЕ е 896, 918-919 
Hean ct mumsnet 20 ae 2493, 3039 
EXERCISE EQUIPMENT.............. 1478 


i-30 GRAINGER. 


nn 


EXTENSION CABLES, 

Pipe Inspection Сатега................ 616 
Thermocouples sese 555525522255 230 
МОВО ее Me 352 
EXTENSION KITS, 

iu ecce E 697 
EXTENSIONS, 

БОЛ ОШ 862, 951,2516-2518 


Бала... 2924, 2928-2935, 2940-2944, 
г 2946-2948, 2952-2956, 
ЕНТ 2958-2961, 2964-2968 

Filters.: anceio nnan 360, 1624, 2581 

aae a a A EEE 294 

[^ m e e E ee 2606 

МИШ: eere 2551, 2575, 2603 

Range Ноойѕ............. 1466, 2945, 2955 

Shutter Motors. ................ 2936, 2938 

shutters 2936-2937, 2967 

pus ПОО аа 202000222 916 

Valves оен 2547, 2551-2553, 2555, 
ТРЕТИ 2863, 2878, 2881 

Ventilators .......... 1799, 2933, 2942, 2944, 

..2946-2948, 2952-2961, 2964-2966, 2968 

ОР 2 1624, 2965 

EXHAUSTERS 

[i e шынын еше тыш хатка: 2408 

Ls C 2220220: 2408, 2966 

EXIT 

Майи 1993, 1995-1996, 2053 

Ваа 1976, 1993-1996, 2003 

Buttons e saa ees 1978 

ӨШІСПЕб: 2.2222 1978 

EXIT DEVICE 

Electric Latch Converters.............. 1993 

Handles UT 1993-1996 

ШІ, ES 1972, 1993-1996 

Vertical Rod Extensions & Kits.......... 1994 

Vertical Rolls cese esset eR 1993-1996 

Wire eese xo mi Тт ERES 1978 

EXIT DEVICES 

өзе rece M ыры 1972, 1976, 1978, 1993-1996 

EXIT SIGNS, 

Emergency. ....... 462-465, 1887, 1889-1890 

Fire Door a aaaea 1887, 1889 

Lighted oes A OE 462-465 

Self-L'üminous зше шел аит. 463, 1890 

EXPANDERS. 

TallPipe а: 916 

Tubing ........ 670, 678, 684, 866, 917, 3010 

EXPANSION 

ПЕЙО а еее 2163, 2165, 2168 

Joint Compounds-- 22222222. 1 

Joints: cese E e ОДАК 2845 

Nuls 252222202256 0а 2165 

RIBS ОРТА ВЕК а 2826 

Shields: oaii cain aet i 2163, 2165 

Tank Air Vents ae anaE n 2662 

Tanks e cnn N 2662, 2717 

Valves we нанне nains 3019, 3091 

EXPLOSIONPROOF 

(See Also Hazardous Location) 

Fans Асе 1798-1799 

ТАЛЕВ Е o e оъ ENS 576 

Vacuum Сівапегѕ.................... 1572 

EXTENDERS, 

Conveyor: siosana aaaea iraan 1108 

АСЕ E EE 272, 497 

Reach o ЕЛА MUS 1551 

БОСКЕ 497 

EXTENSION 

Bars; 50КӨ. oes. 

Boxes, Lighting Fixture 

Cord Adapters; 2...0... 

ordiConnectors c eee н Ыл 326 

Сона 353, 396-397, 399-402, 404 

Handles . .. 547, 1534, 1546-1547, 1551, 3095 

Hoses. ........ 1000, 2362, 2461, 2825, 3006 

БЕДЕР сид НЫС ыл. 1027-1030 

Moduli. eoe ene eere neon 224 

|o авс 1005, 1534, 1546-1547, 
"Ue 1551, 1619, 1625 

Rings ciere XE ere rA HEUTE 300 


Hand Truck Мозерігіе................ 1181 
Hole Saw Arbor 2222... 703 
Ітрасі50скен 2222 2 710, 769 
Infrared Неде 3088 
ОЕА 771 
Ratchet еа 758-759, 771 
Scaffold ы л тс 1044 
Screwdriver Ѕһай .................... 704 
ocket 


. 497, 704, 710, 758-759, 762, 
... 769-771, 773, 2147, 2315 


Spray. ПИ ee cesses SEDI IUE 1625 
Пгемаме У 949 
МЕЕ Еа a E 3088 
МОК РАН 1032, 1044 
Workbench Leg ..................... 1325 
WENCH s ланд лус аа орыр 795 
EXTINGUISHERS, 
ШЕ А 1827-1829 
EXTRACTION 
Cleaners............ 1517, 1520, 1522, 1577 
Thimbles 
Tools 
EXTRACTOR 
AIMS p P 360 
Attachments & Accessories. . . ...... 667, 674, 
ЕРА ЕР 682, 711, 715, 1577-1578, 2408 
EXTRACTORS, 
| eM o Mo en 761,776, 779, 2260 
Carpet Cleaner............ 1517,1577-1578 
Compression Packing ................ 2700 
667, 711, 719, 1566-1567 
oe 360, 636, 2408 
ree 896, 918-919, 932, 937 
er re ee 910 
PE 869 
Poko snus ТА 776, 2260 
ЖТ 761, 776, 2260 
Отты Ты ТТТ 869 


ЕҮЕ 


Drops 

Hooks. 

Redness Нейеуегв................... 1808 

ӨО 1076-1077, 1079 

EYE NUTS, 

АВЕ 2075 

1069, 2075 
1069, 2075 

EYEBOLTS, 

Drop-Forgedi i ceecee me esee 2076-2078 

ШИИ a ае 

Machinery 

Metric ...... 

Turned Wire 

Мо) a ЕЕЕ 2077 


EYEWASH 
.. 1808-1809, 1821 
1822-1826, 2741 


Solutions & Preservatives 
РОСТЕ 1808-1809, 1814, 1821 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Station Replacement Parts FACIAL TISSUES ................... 1488  Ceiling-Mount ....... 2916-2919, 2922-2923, Wall-Mount......... 2915-2919, 2923-2924, 
IBARRA HERE TEN 1821, 1826, 2741, 2750 . . .2928, 2930, 2932-2935, 2942-2945, 2967 ES . 2928-2935, 2942-2944, 
Stations & Accessories FACTORY BELLS.............. 1375,2052  Centrifugal............... 1798-1799,2956 .... . 2947-2948, 2954-2955 
Pace citation ere 1821-1826, 2741, 2750 Сігешаішг..................... 2915-2922 | Washdown. 272222212 A AE] 
FALL PROTECTION EQUIPMENT СНОП ЕЕ Е 2924 Washroom... 2942-2944, 2946-2948 
jill MEL НИИ: 1776-1796 — Commercial......... 2915, 2917-2918, 2920, Whole Ноцѕе....................... 2967 
Antifog Liquid: 2 2.2... ББСБ келды зет сата түй КС pete I esti: 2922-2923, 2928-2935, Міпйом...................... 2924, 2967 
Attachment Kits, Magnifier . . ...2341 РАП RESCUE DEVICES & ACCESSORIES ................ 2942-2945, 2947-2948 
Савве ее . 1665, ПОБЕДУ 1098, 1795, 1936-1937 Compact ................. 954, 2924-2925  FARM-DUTY MOTORS. ............. 34-35 
СОГ ео. . 1656, 1665 Compressed AN, 2..5 2583 
Dispensers an eae e ..1665 FAN СОПе аа ыык eter 2928 FASTENER 
Foam Gaskets ............ ..1659 And Limit Controls......... 3034-3035, 3104 Confined Ѕрасе................ 1798-1799 Assortments & Refills ................ 2097 
Frames сек Кын е E ЗББ Васе ад cir ЕМ АЫ 2916  Corrosion-Resistant ... 2917,2919,2921,2928 Pins .......... 1043, 2150-2151, 2153, 2169 
Holders. - eene 11656, i605 Basses eee eee 209g ШЕШПЕШ Босовоарасвоввовваров 954, 2925 Reference Manuals .................. 2054 
Lens Cleaners ............ ....1666 — Blade Pitch Gauges .................. 20P0 MDC сз у с сок 2925-2927: 10085 лш чао 2: 2169 
ШЕШЕ 8 .2341 Blade Shaft Protector Sets ............. ЕЛІ) ЧБё8ЧӨр с-зту с О 2923-2924 
Safety Lenses ............ 1655, 1667 ШЕ ЫЗ ИЕ ЕЕ FASTENERS, 
Sideshields .............. 251605: Centers e ыу С ia -2929, ў , (See Also Anchors, Bolts, Screws, Washers, 
ре ыс КО 16667 “(Control Panels... ул ыу: T , 2954-2960, etc.) 
Control бәле... Бә Adhesive eene eee 906, 1020, 2218 
EYEWEAR, Control Switches ............. ‚ 174, 419, -2921, Bracing 2222222 - 2171 
Мау ee a 1662-1664 ........ 499, 2917, 2929, 2943-2944, 2949 А Conveyor В 1115 
Over-the-Glasses (OTG) Style COSE КЕЛЕЛЕ: 153-158167: 217220: ОШ зс 1798:2940-29427 "IDrywall: 2... 2169-2170 
ОРЕ 1650, 1653, 1655, 1667-1668 ......416,419-420,499,2917,2922,2929, — ..................2944-2947,3103-3104 — Hook & Loop . Е Е 
Rolarizedis ЕЕЕ 16608 Е 2944, 2955, 3016, 3023-3024, ПОисі-Егее................ 2943, 2947-2948 ШісепвеРізіе....................... 2055 
Рготесіме een 97951650-1604 ЕСТЕ 3033-3035; 3103) НО... 29472926:2927...: Molly oerte net 2170 
dup RE 1667-1668, 1725 Сога 5еїѕ..........................29268 — Equipment-Cooling .... 294, 2917, 2925-2927 .2084, 2086, 2091, 2096, 
УШШ А СЕНДЕ e eI Sere 1650: "Сета 2967,2998 Ехһаџѕї....... 2924, 2928-2935, 2940-2944, .... 2... 2130, 2148-2149 
Curb Саре Ек ее 2940 Ріре Мате оаа 1896 
Dampets 2. 2938-2939 -2961, E Пештан E ed 2497-2501 
| DCIMotors ЕЕ 27,2493 Ехһаиї&бирр\у.................... 2965 “Рой се сауу ооду 1924, 1930 
Discharge Саре: 2940 Explosionproof................. 17798-1799 Бе EE LEE 1394 
F-CLAMPS 5515024 ШШЕ E ооо 2921, 2948-2949 Ехіегіог-Мошпї...................... 2948 Seismic Safety Strap & Equipment...... 2171 
[D ЛА И д Filters........... 293-294, 2927, 2989, 3051 ‘Filtered .......................294, 2927 Structural Framing...............310, 1315 
FABRIC Flanges, Tubeaxial......... 2940-2941, 2947  Floor...... 2915-2917, 2920-2921, 2923-2924 
Р MET Ma Em Frames? o EE M 2930 Ғойаһйе........................... 2915 FAUCET 
Gets ОЕК т 29432 Freguency: Drive Е 158 Cartridge РШІегЅ............... 2748, 2751 
Softener Balls Grilles ae aeree a 294,2043 бтеепһоиве........................ 2921 Connectors... ..2717-2718, 2723, 
СОЙЛЕ бай Нег ОБИИ: 3051  Guard-Mount............. 2924-2925, 2967 ........ ‚. 2764, 2807, 2850 
Guards. ... 294, 2916, 2927, 2934, 2940,3090 Hazardous Location... . . ... 1798-1799, 2919,  Еѕсиїспеопе 2.6.6. 
FABRIC К ны АЕ 2950 ..... sen 2940-2941, 2955, 2958, 2960 Hole Covers... 
Бар Ге егете 2945 Misting Ring Ків............... 2916-2917 — High-Velocity . ................. 29019,2967 — Locks....... 
Fence 4010-1012 Motor МОШПЇБ........................ 43 Шот... 2919-2920, 2922 Pedal Valves. . 
Landscape............... `.....1003 Hog Нои$е.................... 2917,2928 Repair Kits. . ... 
Roof Repair РЕСЕ ME GE 1630 Horizontal vss 2928, 2930, 2932-2935, 2940 ^ Replacement Parts ........ 2706, 2721, 2723, 
Ws dug 1010; 2187 HVLS (High Volume Low Speed)......... 2922 ...2728, 2741, 2743, 2745-2751, 2754, 2757 
pO DDR DUI DC DU In-Line........ 2940-2941, 2944-2947, 2949, Safety Cans . . eee түүл 
FACE Lou 2015.2022 2026-2985, Tim Platas. па 2750 
ndustrial........... -2922,2928-2035, ТИтРІ8ір5.................... í 
Masks ........ 1621663614 RMS TY IETS Od Н 2940, 2950-2951... 2940-2941, 2943-2944, 2947-2948, Wrenches. eee. 2751 
Proving Switches............... AGREE. с сл: 2952-2962, 2964-2966 
di ЕР аме see ne 2998 Jobsite Cordless ..................... 671 FAUCETS, 
FACEPLATES, Relays r e зондоо 217722073035 998 Kftchlen з Torts 2944, 2947-2948 1-Нап@іе..................... 2733-2734, 
Abrasive Disc Pad 2376 | Replacement Parts ........ 2916, 2944, 2948 — Kitchen бейіпб................. 2944,2947 — ...... , 2736-2741, 2743-2744 
АШТЫ LL 301- 302 320 Shutter Соте 2967 Kitchen Ехһаиві................ 2944, 2948  2-Handle . : . 2733, 2731-2743, 2760 
Blank Ж CERRAR ABE 298 301, 320, 348 Shutter Pull Chains .................. 2936 Lavatory ADA-Compliant ........... 2733-2743, 2760 
Bcc EN 7 '320 Shutters e 69s 2936-2937, 2967 Livestock Automatic Battery-Operated . . . . . . 2734-2736 
Cable Pathway 1835 Speed Controls .......... 153-155, 157-158, Мізіпб............................ 2916 — Back-Mount.............. 2733, 2735, 2737, 
Combination 296, 298, 300, 30 ve tee ee sees 499, 2917, 2922, 2929, Mobile............. 2915, 2920-2921, 2923... .. 2739-2742, 2744 
Data & Communication . .. . 320,347-348,350 2222022: EE 2943-2944,2955,3103 ^ Moisture-Resistant 20] 70:5 Bap Ke eee CH SRM NOCHE 2739-2742 
Electrical 554,296,298, 300-304, Stands, АОШП...................... 2923) MUTANO testes ш , 2926- Bathroom & Restroom. . . . . . 2733-2742, 2760 
Зе 320 327 330 332 348 Switches ..... 167, 174, 419, 499, 2916-2917, Oscillating Commercial. ..... se URE ES ЕП 
ET ra N = ...2929, 2943-2944, 2949, 3046, 3078,3104 — Outdoor Dump ec nee tee CE. 1137 
бЕСІ (Ground Fault) DA CEDE DES 296. 302 320 Thermostats. 2: 0096 /2009-5004- "PadUle: iere а ы зр FootsBedale 0007707755 2743 
Nylons ens sce Saat 390 Tilb KILS 45 e mee ое 2920  Pedestal-Mount - $ Gooseneck. . 2704, 2733, 2735-2736, 
Raceway Bac UEM E 296, ОЯН ШШ апазавдовососаапозат 416,419-420 Регѕопа!...................... 2923-2904 ................... 2738-2744, 2748 
Receptacle. rey 296, 298, 300-301 ;303- 304, Mall; Gohars esso eee ees РДЕ ШІ ШЕопсввовввввовввнвевввавв H Hose. . 2735, 2743-2744, 2911 
жу 312, 320, 330 Weather Hoods .....................2934 Portable. . .1798, 2920-2921, 2923-2924, Infrared . . . "eene 2134-2736 
erc DU E шыла, 320, 322 VOKOS 22222222220... 22017- РОШ о temet etes A Institutional . . . 2733-2742, 2744, 2760 
NE 206. 348 Kitchen. . . 2704, 2733-2742, 2760 
Stainless Steel 320,322 347 РАМ & HEAT ELEMENT SEQUENCERS Laboratory . . 2735, 2739, 2743-2744 
Surface Вох.........................8 С еееееееебеезеееееееенееегенен 3035 ШШ] сас а ы ае run 
Т UNE RU CE EU К 
ШЫМ алы Е e Metering `` 2733-2736, 2760 
Telephone “rr """""300, 347-348 (988 Also Blowers & Ventilators) Rolling... «eene 2920-2921,2923 Мор Sink... ‚. 2739, 2741-2742 
TUE e MN 3024-3025  Agricultural......... 2917,2919,2921,2928 — Roof-Mount......... 2952-2961,2964-2967 Ргегіпве........................... 2740 
mmc RM ОШ AA Circulator tue 2915-2922,2924 — Room-to-Room ..................... 2947: Safety Вател 1137 
Weatherproof 301-302 А55етШе@.................... 2915-2921,  Shutter-Mounted .............. sess. ОБТ СТ ооа, 2739-2742 
E e ТЕСТЕН 250370904 7о008 52967, Slamwall О О 222 IUD S sees 2146, 2748 
FACESHIELD Attic Exhaust ea ee ee 2967-2968 Smoke Evacuation ; Wall-Mount 2733, 2735, 2737, 
КЕТЕ Automotive: 22222222222; 954229251 Speed; Controllable 7 292272020000 2739-2742, 2744 
1639.1680,1730,1732,2407 Axial....... 294, 1798-1799, 2926-2927, 3104 — ................. 
Visors & Windows р ' 1639, 1730. 1732 Bathroom. .......... 2942-2944, 2946-2948 Supply FEATHER DUSTERS................. 1538 
uw ik cs : i Belt-Drive. . . . . . 2920, 2928-2935, 2940-2941, T 
FACESHIELDS, — tte 2943-2944, 2947-2948, 2952-2956, ТЕМ. d гапе. Ке 
j ЕРТЕ ТІ” 222? 2958-2962, 2964-2967 Ігапѕтогтег-соонпо able; Fittings: 22222222222... 
EER ET Deuda ы 502242. 2923 — Tubeaxial.......... sss 2940-2941, 3104 Cables. osse 337 
Electrical-Protective e OR а 1725, 1730 Сапе... 2944-29455 TURUA MOUNTE 2925: Terminals Е 392 
Fill Жа слу у C RE 1680. 2405 Canister Е EAA 1798 Vehicle Dashboard есет 954, zm FEEDERS 
aka Pa aak ы В Pa E eiling Exhaust ........... 2933, 2942, 2044 еПшП............................ y 
Eo Fire Helmet dd ee ш Vertical oe 2928, 2932-2935, 2940. бгваѕе............................ 2465 
УЗО á 2 Welding Wire «ose: 2412 


1-800-GRAINGER (472-4643) Find even MORE on Grainger.com? i-31 
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FEELER GAUGES.......... 913, 2180, 2338 Grilles o Seu mea QUI D OR ERI ІР Compressor хел 2567-2568, 
ІШЕ emer ЗОВИ о xr ea eer 77 2575-2576, 2584 
FEET, НОЕ reese ncn. А ПАА eee 2575, 2589-2594, 
Machine Ve deel aae NE 1219, 1221-1222 Housing Brackets. 2596-2598, 2601-2602 
Structural Framing Leveling ........... 1315 Housings....2671,2704,2710-2711,2895,2897 ^ Automotive Lubricant ................. 915 
ИЕ ; Байыс тасаға; 1574-1575, 2408, 
КЕШ osse reo 2215 FILAMENT, Material: cece cman уам а ВО ТТТ л то: 2708-2709, 2711, 3053 
OD Pritiler s eo sores aeree tuia 2363. Мав аео Beverage: ое 2703-2708, 3004 
FEMININE HYGIENE PRODUCTS ...... 1494 Monitor баи068.................. 573.975: ВОШеор 661 
Mounting Brackets ........ 2603, 2506-2599, Вох... aaeeea ies 3054-3056 
FENCE O id ве аан: 2601:2708: Breathing ДГ „нна 1682 
Components: сыр н край» 1010-1011 Pads, Respirator ............... 1671-1673 Carbon Media ......... 360, 636, 1606, 1840, 
abri eee EE 1010-1012 Folder Labels & Табѕ....... -1362, Panels... ses 1624, 3052, 3054, 3057-3058 ....... 2408, 2591, 2703-2707, 2722, 2990, 
Gates е Wohl Оше л ео сук сес Sate 
Hardware.......... .1011 Handles & Holders. ................... 
Post Drivers........ ОООО 
БӨЗ: 55552255224 ИЙНИ. Sotes e к 
Tool Pliers ......... 815,837 Storage Вохеѕ................ Be 
Top ВАШ: 1011 Storage Hanging Clamps Меп ае 
Storage Backs. oce eee - Wrenches............. 
FENCES, 
Barricade: 222.22... 1131, 2043-2044 FILE CABINET 
po meet m se ӘӘ E сте DU e Ben 


FILTER ADAPTERS, 
ЕЕЕ - Respirator ............... 1671-1672, 1674 Cyst Removal............. 2703-2705, 2707 
Dehumidifier: zz- оона 3092 
FILE CABINETS & SYSTEMS FILTER CARTRIDGES, іса дет азе 2492 
ВОЕНЕН ИАН 1337, 1344-1347, 1361 Blast Cabinet.......................2402 Drinking Еоипїаіп...................2705 
Fluorescent Lamp Crusher ............. 4527 DUST 222221. 360, 598, 2362, 2403 
FILES, DE AES 2671/27039 DustiCollectori- Е 2362 
Chain Sawe л ыо 818: Cice Maker: 222222222. 27059 Electrostatic ЕЕЕ 3051 
Наа 816-817, 1345, 2393 Respirator............... 1671-1676, 1679 Ехһаиѕї.................. 360, 1624, 2581 
General Purpose ................. 816-818 — Water........... 635, 2703-2710, 2720-2721 Extended Surface .............. 3053-3055 
Half ROU: eee os 816-817, 2393 Рап. 293-294, 2927, 2989, 3051 
FERRULES, Knifes: са а decree 816, 2393  FILTER/DRYERS, Fan шатты, 2222222. 3051 
Brass Compression Tubing ............ 2859. Коне Віабе 2202.22.22. 2393 Аш Conditioner.................. 919, 3015 Fiberglass . 662, 3051, 3053-3055 


20850: — Lathes 222222222222. BIT Automotives sse а АКК scene 919 Fluorescent Lamp Crusher ............. 452 


Brass Instrumentation Tubing 
“28586: Ме... 812, 816-818 Heat Pump... nmm 3015 X Erequency)Drives е. 156 


Plastic Compression Tubing 


Pneumatic Нове..................... 25307 Procion а. 816; Romaan 2222. 91973015: Fuel eee eese eese 915, 2671 
il g Вавр ое 816-818 Fume Ноо 636 
2858-2859 Rotary ................... 725, 2298-2300 FILTER ELEMENTS, FURNACE! sarees кузу жу жа кука 3047-3056 
Stainless Steel Instrumentation Tubing Round ee ee 816-818, 2393 Air Compressor ........... 2567, 2575-2576, Gas Detector.................. 1805, 3008 
Aen emanates ae ene ce 2858-2859 SecondCut..................... 816-817 sucus sse шш ыы 2080 2597. (еее. a 22.12.22002 
Stainless Steel Tubing 2788, 2858-2859 Ѕһагрепіпо ................... 1454, 2393 Air Line ....... 2571, 2575, 2585, 2589-2594, Heating ...1624, 3047-3052, 3054-3058, 3076 
Wire'Crimping- 2.2222... 386- — Square... - 55er eres 816:81752393 10 22222222. 2596-2599,2601-2603 НЕРА.......... 636, 1565, 1568, 1570, 1572, 
Паре еее 816-818, 2393 Automotive Ғиві................. 915, 2671 . . 1575-1576, 1675, 2408, 2989, 3056, 3059 
FERTILIZER SPREADERS Coalescing..... 2571, 2575, 2585, 2589-2594, High-Capacity Air...... 3047-3048, 3050, 3058 
13080: 22222222222... 2596-2599, 2601-2603 High-Efficiency Air......... 2593, 3054-3055 
кыин к кее : Нуйгашїс..........................2492 НОО 906253092: 

Lubricants Е 915 Hydraulic... 


FILLER ЕӘЛЕШЕР ЕСЕН reed eee 2492 1се-Макег 
КТС 1093 Adhesives ...........906, 1597, 1631-1634, Маїег.............................2641 ІсейТеа Brewer 
1092-1049 0 2172,2217-2218,2220-2221, In-Line... . 
11092-10932. ЕЕ ЕУ 2223,2225,2230 FILTER MEDIA Industrial Air 
ЕСЕТ EIS EET 10937 Breathers; Hydraul -annaa ea e2495: Раз 300130580 nlet хл. 
Harüeners В 907225 Rolls: R T E 1624, 3057-3058 2... 
FIBER DISCS, Ріаїеѕ 190, 195-196, 199, 1975 Intake. . . Н 
Abrasive нне 2371-2376, 2382 FILTER MEDIA, Iron ВЕШ 2704, 2708 
FILLERS, Carbon: cese es 2722,3057  Lead-Removal............ 2703-2705, 2708 
FIBER DRUMS . .................... 1135 Asphalt & Concrete .................. (633 Fiberglass ЖОЕ DE 3057-3050) Link 55252 EOD 3052, 3058 
Auto Body ES Foam к EOS DER 2927. 3057 Membrane eee ee DE ENS 662 
FIBER-OPTIC Battery Е д Hog Hair: ы аа нен 3057 Mesh Air 2955, 3052 
Adapter Panels -- е 349 Radiator, cesses coia eee tee РОЇВ е 1624, 3057-3058  Mini-Pleat Air. 3054-3055 
Adapters .......... 348-349  Spackling N95 .. 1671-1674 
Cable рр... „анне Еа j FILTER/REGULATOR/LUBRICATOR МӘрЕ сары а еен 2603 
Cables... 222... 273, 349, 354 Connectors: 22222222. 2595, 2598, 2601 Odor Removal ....... 2408, 3050, 3055, 3059 
Cleaners........... 355,359 FILM, End|BlockS; уут зге Азра 2598 
Е 348- 349,536 Carpet Protection Lockout Valves.................2595, 2601 
Duct Protection............... 11623 Manifold Бе... 2595 
Laminating: s i хуз узака каз» ES Mounting Brackets ............. 2595, 2598 
Poly Construction Pipe'Adapters: олуу жзне ERU 2595 
Polycarbonate ................. ; 
Surface Box Faceplates. Polyethylene ........ -1100, ; FILTER/REGULATOR/LUBRICATORS, 
Surface Boxes ...... Ain Line. 22 2e. 2595, 2598, 2600-2602 
Test Kits......... Paint:Sprayer ssepe 2575, 2589 
Testers. eee s ‚ 354- 356 FILTER/REGULATORS, Вале 2955, 3047-3048, 3050-3052, 3058 
100822222222. 355, 357, 813-814 AirLine ....... 2594, 2597, 2599, 2601-2602 Parts Мавһег........................ 939 
VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ........ 1418 Pleated Air. . . . . 2408, 3047-3050, 3054-3055, 
FIBERGLASS WIN сөзБоввзовввввобвоввэвенән 1623 FILTER SILENCERS & SILENCER ELEMENTS ID 3059-3060, 3093 
Adhesives ............ D891906:2210:22]/ ELLE LL еее 2575-2576 X Pneumatic Піпе........... 2575, 2589-2594, 
ПАН 2228-2229, 2231-2233,2822,2834 FILTER 
Cloths eM НЕЕ . 9 i FILTERED Pocket .. 305 
Insulation. . ......... 5 ; ; -1575, ОЕ 294,2927 Polyester А 3048, 3050-3053, 3058, 3060 
Repair Patches Workstations о 636- i POOL: ЕРСІ К 641 
Resin Hardeners . . .907 Вомі...........................2?02 7ДәдҺә.» Дә Ргезшейесогдбг.................... 598 
RESINS fs emeret аа НЕ FILTERS, = — — .  )Pumplnlet.................... 2635, 2694 
Cli Aerosol Can Recycling System . . . . 1606, 1840 sre 1671, 1673-1674 
Air (See Air Filters) бегап......................... 3015 
ДЕСЕН s к К 2989, 3051 Regenerative Blower Inlet............. 2584 
Air Cleaner. . .... 360, 2362, 2408, 3049-3050, Respirator . .... 1669, 1671-1677, 1679, 1682 
CUM 3054-3055, 3059-3061, 3093 ^ Reverse Osmosis (80)................2708 
ІО СеША 2. 2408, 3054-3055 
i-32 GRAINGER, Can't find it? Go to Grainger.com®. 
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ВіпоРапе 70200076 РАЛЕ ove ER а 2051 
Sandi ce eT EE EI Phone Line Modules ................. 2051 
Scale Inhibitor Power Relays & Supplies.............. 2051 
Self-Cleaning)... ener rrr 2704. — Pull/Stations: 2222.22... 2051 
Self-Gasketing ze Relays) ise cca arse cise eis cess eaters 2051 
бра аа ча аа nee Smoke Detectors. . . . . 1831-1832, 2051, 3029 
Spray Воот... Speakers =... 1919, 2038, 2052 
Sprav бий 5 Statusiindicators 5-05 л с: 2051 
ОПГАУЕГ а ба кожаны. Strobe! lights 222222. 1831, 2052, 3029 
Swimming Pool System Components . . . 1832, 2051-2052, 3029 
Synthetic ае 

HARARE SS EAE FIRE EXTINGUISHERS & ACCESSORIES 
Syringe: esce РРР xam rrexG DUE. шз И 1827-1830, 1892, 1948 
Taste & Odor ........ 
ПИТАО Fit. ee EET FIRE HOSES & ACCESSORIES 
ПОО у ООДО ТОТ, Зе 1946-1948, 2607, 2637, 2743 
Under Sink: ы 


Water.......... FIRE-RATED 
РЕТИ По0г5................... 1997-1998, 2002 
Water System ... Fle Cabinets е 1 
Wet/Dry Vacuum ............... 1565;1574 88885... acaimuscemaner cass 1344, 1968 
Whole House Маїег.................. 2704 
FIREARM ACCESSORIES ............ 2041 
FIN COMBS ................... 918, 3010 
FIREFIGHTER 
FINDERS, Boots КЕЛК КЛ IEEE 
ШИЕ ВОЗ COMING) teas race wax anes rnm caste 
Flashlights eects дерча 
FINGER Gean lockers eee sence shire E 
GotiDispenserssscnnccrc cscs cee 46917 Gloves ceterae 22-6 
СОБ - Helmets - 2; 22222522 ances 
Guards Lh О a с 
Safety Tape СЕ. 
Thermal Cameras .................... 609 
FINISH ТЕУ НА 860, 1949 
Applicators. „2.6: 
Mopping Systems ВА 
Removers са A 
FINISHES, 
Automotive ығы ms eea ое 
ЕРРЕТИ 
Stone Floors eis НАНЫН САТЫНЫ 3 
WONG Le 205 1518, 1524, 1631 FIRST AID 
Bags & Роисһев................ 1816, 1949 
FINISHING Cabinets............ 1809-1810, 1812-1813 
Nailers cos cance 669, 679, 2496, 2498 Ѕіайопѕ........................... 1813 
Nails: sec irr teri: 
Putty, Auto Body. 
Test Kits 
Washers 
FINISHING TOOLS, 
ашке: 
Concrete Floor 
FIRE 
Barriers 
Blankets 
Dampers „а.е 
Deodorizers л na aeae FITNESS EQUIPMENT . .............. 1478 
Door & Fire Lane Signs 
Door Holders „енене аке FITTING ROOM BABY WALL SEATS .. . 1495 
DOOM c ЕЕЕ ае . 1997-1998 
Equipment Signs.......... . 1887, 1889 FITTINGS, 
Escape liadders 5.5 reversi te cet: 1830 ABSPipe........... 2722, 2757, 2817-2818 
Ira EbaoaannopeooBpaDado .1730,1944 — Acetal Compression Tubing............ 2854 
Hydrant Markers .......... ..1930 — Acetal Push-to-Connect Tubing. . . . 2849-2850 
Pumps: «ІШІП: ЕВА аео 917, 965 
Бакез уу зс Сел .1949 Air Hose. . . .2519-2522, 2530-2531, 2586, 2615 
Rescue Harnesses........... .1936 Air Line ....280, 2519-2522, 2530-2531, 2586 
ҺАеїагаапі Таре. .................. 374- 375 hir Tool Swivel КЕНЕН ТАН 2519 
Retardant Тгеаїтепі ................. 1829 Aluminum ....... 307, 313, 1316, 1947, 2519, 
КИМЧЕ eee ea E DE P n NP үс. 2521, 2766-2767 
Sprinkler Pumps Ват cR PE eee 2628 
Sprinkler Tools.............. Black Cast-Iron Pipe ............ 2770-2771 
Ventilation Poles Black Malleable Iron Pipe 
ee 2770-2773, 2775, 2779 
FIRE ALARM Black Steel Ріре................ 2768-2772 
Annunciator Кеурайв................. 205108 E ТЕН 2774-2777, 2782 
Batteries! esee 535, 2051,3011 Brass Cam & Groove ............ 2766-2767 
Bells EE 1920 Вгаѕѕ Compression Tubing 
бай... Ое 965, 2764, 2853-2856, 2859-2860 
Chiles: ы ..2052 Brass Flare Tubing......... 2853-2855, 3006, 
City Tie Modules .......... PA Э: 3015, 3017, 3094 
Covers ЕЕ ELE 11979, 2053 Brass Instrumentation Ріре............ 2794 
Басеріаїеѕ 252222 ....2051 Brass Instrumentation Tubing . . . . . 2859-2860 
Glass Вой5............... ..2051  BrassPipe.......... 1947, 2656, 2722-2724, 
Heat Detectors................. 18312051 2... 2789-2795, 2821, 2853-2855, 2911 
Hollis. не 1919-1920, 2040, 2052 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Brass Push-to-Connect Tubing 
. . 965, 2556-2558, 2806-2807, 2850-2852 
Brass Tubing ......... 965, 2530, 2556-2558, 
Жа: 2586, 216A, 2805-2807, 2849-2856, 


Bronze Pipen 2... 

Bronze Tubing 

Bulkhead Лак: е 2819 
Cable Protection Tubing................ 409 
Cable ау лса e 297, 310, 392 
бат & Groove а. 2765-2767 
бат бск ле sect cma ес с 2765-2767 
Carbon Steel Compression Tubing. . . . . . . 2804 
Carbon Steel Instrumentation Tubing . . . . 2804 
Carbon Steel Pipe ......... 2773, 2804, 2846 
Cast Brass Ріре................ 

Cast Copper Pipe/Tubing 


Cast-Iron Ріре ................. 
Compression Electrical ............ 
Compression Tubing ........ 


CPVC Pipe — 2.2.22... 
010860МЕГ:.2:5.2.2 сысы ры ++ 


ШЕППЕН 2671 
Galvanized Malleable Iron Pipe . . . . 2779-2781 
Galvanized Steel Pipe ...... 2777-2781, 2821 
Garden Hose ........ 1013, 1593, 2743, 2749 
Вав eerie еее 2717 
Gas Vent Pipe... nere emet 3096 
ЕЛЕНЕ SSES RB А 1011 
ОГВаѕе cereus ее 936 
Grease Вип Е 935-936 
ГОШО ООО ОККО ОО 314 
Hose: ыы 409, 919, 1947, 2482-2486, 


E 1... 2489, 2519-2522, 2530-2531, 
MK UM 2609, 2656, 2671, 2765-2767 

Hose Barb .......... 2519-2522, 2530, 2609, 
TOT 2656, 2764, 2767, 2805, 
peu eu n E LE 2815, 2849, 2853-2854 

Hose Clamp (See Hose Clamps) 

Hydraulic . ..... 2481-2491, 2530, 2846, 2854 

Hydraulic Hose Crimp ........... 2482-2484 

IMC 


Instrumentation Pipe. . . .2775, 2784, 2786, 2794 
Instrumentation Tubing . . . . . 2804, 2857-2860 
Liquid-Tight Electrical. . .158, 306, 314, 317-318 
Metal Framin 
Metric Tubing. . . . . 2556-2558, 2852, 2858-2859 
Nickel-Plated Brass Tubing 

m E 2556-2558, 2850-2852 


Nylon Push-to-Connect.......... 2556-2557 
Nylon Threaded Tubing .......... 2556-2557 
PFA Compression Tubing.............. 2856 
Pipe (See Pipe Fittings) 
Plastic Pipe ......... 2620, 2680, 2722-2723, 
ОТР 2757, 2767, 2808-2820, 2824 
Plastic-to-Metal Transition Pipe. ........ 2821 
Plastic Tubing......... 409, 2554-2557, 2609, 


Polyamide Pipe . . . 
Polybutylene Push-to-Connect Tubing 

ee amen 77 2554-2555 
Polyethylene Pipe ..... 2814, 2817, 2819-2820 
Polyethylene Тибіпо.................. 2807 
Polypropylene Barbed Tubing .......... 2609 
Polypropylene Pipe . . . 2722-2723, 2767, 2819 
Polypropylene Push-to-Connect Tubing 

ОАЕ 2557, 2850 
Polysulfone Push-to-Connect Tubing. . . . . 2807 
Polyvinylidene Ріре.................. 2820 
BOGS M NN лат 2801-2805 
Pressure бепбіп0..................... 579 
Рр ы ышт: 2646, 2659, 2671 
Push-to-Connect........... 965, 2519-2522, 

. .2554-2558, 2586, 2806-2807, 2849-2852 

PYG Pipe ence eR ss 2808, 2811-2812, 

Dd n SE SEES 2815, 2819, 2824 


Find even MORE on Grainger.com? 


Quick-Connect........ 965, 2491, 2519-2522, 
. 2531, 2554-2558, 2586, 
.2806-2807, 2849-2852, 3006 


КЕНТ 222 296-298 
Вато: 1316 
Refrigeration . . .. 3006, 3010, 3015, 3017, 3094 
Right Angle . . , 482, 
Sanitary): css ы б: 

Service Entrance Cable... . 296, 298, 300, 312 
Slip-On Structural Ріре ............... 1316 
Socket Weld 


АРРА ООО 84, 2786 
Stainless Steel Instrumentation Tubing 
ЕН Da NUM СОЕ 2857-2859 
. 2609, 2783-2787, 
2819, 2830, 2846 
Parrat 2766-2767, 
. .2783-2787, 2819, 2846, 2851, 2857-2858 
Stainless Steel Tubing . . . . . . . 965, 2487-2488, 
. 2788, 2803, 2805, 2851, 2854, 2857-2859 
Steam Hose cee а. 2531 
Steel Compression Tubing............. 2804 
Steel Instrumentation Pipe ............ 2775 
(вере... 2620, 2768-2782, 
НУ . . 2804, 2821, 2846 
Stool Tubing а 2803-2804 
Strain Relief. . . . 314, 316-318 
Structural Framing Wing............... 308 
StructuraliPipe е 1316 
Suction. . . . 
Swage 
Swimming Pool Vacuum .............. 1482 
Thermocouple Compression ............ 230 
Tie-Down Track 
Transition Pipe. . . . 
Tubing (See Tubing Fittings) 
Water Неаќег.................. 2801-2802 
Welded Steel Pipe . . . . . 2768, 2770, 2777-2779 
Wire Rope Cable .......... 1088-1089, 1091 
Wrot Copper Pipe/Tubing......... 2795-2798 
Zerk. . 


Tractor . . 
USS aoe 


Vehicle. 

Warning 

FLAME SENSORS ........ 3010, 3034, 3036 
FLAMMABLE LIQUID 

Bench & Plunger Сапѕ................ 1843 
Cabinets: е 1836-1840 
Refrigerators & Freezers .. . ............ 637 
FLAMMABLE MATERIAL 

Сарпек: =. 22 1836-1841 
Containers е 1842-1844 
Refrigerators & Freezers .. . ............ 637 
FLANGE 

Migners а: 2427 
Bearings 133-137, 140, 144, 1111 
|j Wer ET 2071, 2073 
Bracke 2537-2538, 2540-2541 
Ірі 304, 309-310 


. 2660, 2767, 2839-2841 
Nülssre Ул Ес 2083, 2198, 2317 
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Sealants........ 906, 2222:2226-2227,22307.- ҒИЯКЮН 22 656, 663  Portable..... 515, 517-519, 526, 530, 969-970 FLOOR MACHINE 

ИОС" 2233, 2823, 2842 Quartz Halogen ......................508 — Brushes 
Spray Shields. . . .. . . ...2832  FLAT Rechargeable. .. . 517, 526, 530, 670, 680,691 Clutch Plates 
Wedges ........... 2.059: File Cabinets; тела МАЕ. 969-970 Рай Drivers 
Wheels: remp RU ШОВ ІНЕ 225222020 816-817, 1345, 2393 Pad Holders 

Но барана тете атта 2949,3096 FLOOR pads o. ер 

FLANGES, ВОО НАЗ o coe ese esset dms 2963 Аі Сігсшаїогѕ................. 2915-2918, Replacement Parts ............. 1579, 1581 
ABS)Plastic ЕЕЕ ОТОТ AVISGS eese sedere deese leet ERU). О ы ш: 2920-2921, 2923 Squeegees & Squeegee Blades. . ....... 1581 
Aluminum ......... 2:::904. ТЕН... 2989 
Backing o: s 2480, 2541  FLAT-HEAD SCREWS BrushiBraces ЕЕЕ 1540 FLOOR MACHINES 
Ваії Тгапѕѓег Табе................... 11122, a: eed 2097, 2101-2102, 2104-2109, Вгиѕһеѕ............ 1542, 1544, 1546-1547 ................ 719, 1578-1579, 1581-1582 
Black Forged Steel Pipe. ZTT E 2111-2112, 2119-2121, 2166 1578-1579 
Black Malleable Iron Pipe . УД М UL ШЕ теа eee EM 1579 FLOTATION 


Brass Electrical Вох. . . . -...904  FLAT-PANEL MONITOR Сіһювб............................ 8204 Olothing ЕЕ ЕУ С О EE 1937-1939 
Brass Ріре......... 2795:2821 2 Саре аСТ 2022 1502515095 ЕшІртелі: 22222222 1938-1939 
Btonze 2222252... 10109:28022 МО ЕЕ 1343, 2022-2023 ....... 1511, 1513, 1517-1518, 1520-1524, 
Carbon Steel ....... 1-12775:2777,:2804: 9 Stands сд Аас Ыр едО» 2023 . . .1533, 1536, 1541, 1581, 1594, 2446-2447 
Cast-Iron Pipe .... . . 1316, 2659, 2781 Coating Асіїуаїогѕ ................... 1601 Саде сот ee 2431 
Companion. ТТ 2947  FLAT-PANEL MONITORS. ............ 2050 Coating Nonslip Additives ............. 1604 Indicators. ............... 2464, 2670, 2680, 
Copper Pipe/Tubing . . . 2798-2799, 2802, 2821 Coatings: ызуу: 1518, 1524, 1533, 1599, 2682-2687, 2689, 2913 
CPVC Pipe 2817 FLAT-PANEL TELEVISIONS...... 200122022 ЕТЕ. 1601-1604, 1631 E E 1248 
Drain/Waste/Vent. . . . ..2757,2798 Collars seeders И ЕА 304 ils CE ERR 1111 
Duct: eee .. 2995, 2997, 3098 FLAT WASHERS, Pru e EET 944, 1063-1064 — SightGlasses.................. 2464, 2913 
Ductile-Iron Ріре.................... 21825 ЕЕЕ 2093 Drain бгаїеѕ................... 2723-2724 Sight шгісаю.................... 2465 
Enclosure Mounting. . ....909-310 — Countersunk ....................... 2096. Drain ао: 2724 Switches ........... 2683, 2686-2687, 3046 
Falten ey 2940-2941,2047 Ғетйег....................... 2088, 2092 ПП Ргеѕѕе................... 2345-2346 
БОО: ОЕ ЗМ Methionts Е е 2089-2002: 2096. гуе... 2989 
Frequency Drive. ...... ..158 — Nonmetallic .. . ........... 2087,2091,2198 — Epoxy Paints ............. 1601,1603,1631 ^ AirValves........... 2548, 2550-2553, 2882 
Galvanized Malleable Iron Pipe . . ОТОТ СЛЕЗЕ ТЕ УТ 2056, 2087-2088, Etching Solutions. . . ................. 1511 .. 2431, 2547, 2550-2553, 2555 
Hydraulic... 5222s .2487 2090-2091, 2093, 2317 Fans...... 2915-2917, 2920-2921, 2923-2924 938, 2471, 2473, 2475-2477, 
Isolation......... .2659 Stainless Steel.................. 2088-2090, Finish Mop Replacement Pads ......... 1532 . . 2548, 2550-2553, 2555, 2861, 2882, 2913 
louver eee .2939 ... 2092-2094,2096,2317 Finish Морв................... 1531-1534 
TOTO 2087-2092,2096,2317 Ғіпізйез................. 1518,1524,1533 — FLOW CONTROLS, 
ЕАО с: eur sane gs 2056 2007-0-22. 304 Нуйфашіс........... 2471, 2475-2477, 2913 
nde Soe E 2814, 2817, 2819-2820 222220220 ЖОЛ ОПОВ 2317: БМТ. НИ 
Polycarbonate Ғіоог................... ОНЕГА О er M EC 2096; Таба es oem neret 2196-2197 — FLOW DIVIDERS, 
Polypropylene Pipe . . Through-Hardened.............. 2090-209 ees GIIQ Ue Бапавввьвввнспзбвавтвоввсавв 7/9. УАН eee yee а ыҚ 2477 
Polyvinylidene Pipe . . Heaters: es. 3071, 3082-3084, 3086 
Pumps ss eoe esses FLATS, Impregnators-Sealers ........... 1524, 1533  FLOWMETER 
PVC Electrical Box . . . М2. 0 2182-2183 Installation То05................. 71738890 (Cables eee eee eee 
РИС Plper 22222... Aluminum esee Rn ZEE. F Jacks. te e 941-943, 963 Pulse Access Modules 
Bailing К 2222852 Brass. e ыб, DE О giuusssousescuaensccoonanoscunt 12178 ерат a 
Stainless Steel Pipe. . CarboniSteel Ro P E 2181 Магкіп арас... 1878-1881 — Sensors..... 
Stainless Steel Pump. . . Stainless Steal: 227222222 2185-2186 МавКіп0........................... 1100 Transducers 
Stainless Steel Tubing + Мав cesses: 956, 991, 1099-1100, 1846, Transmitter Replacement Parts......... 2680 
Steel Pipe 2-22. ; FLEX-HEAD WRENCHES 7 ................. 1869-1877, 3069 ТгапвтіНегв.................... 555, 2686 
Utinal EE 2750) Aa M nee 705,758, 767, 772-773, 781, 783,916  MountIsolators...... 1218-1219, 2983, 2986 
Mounts: Eraming s. eaa ea ы: 308 FLOWMETERS 
НАР 25 FLEXIBLE IMPELLER PUMPS & e RT Cleaner --...... ; Е a . ІНЕ КМАУ ААА 555, 2431, 2670, 2680, 2682-2687 
rushes nae сены ч ы К р AUS Saran КЕ TE - 
Discs. eene 2371-2319, 2395 REPLACEMENT PARTS ... 2633, 2672, 2694 Paints: sme rass 1601-1603, 1631 FLUE 
Wheel Adapters ma 2380-2381 шг. Patching Materials. ........ 1631-1634,2172 ВпвһНапйес...................... 3095 
Wheels... 5 emis 725,2380-2382 FLINT Plates РЕОНИ 2195 теле ОКОВЕ 3095 
Па ОА т лас" ЖЕП WISI Б E Ecce Er ELEME 1578-1579  GasAnalyzers ................... 616, 623 
FLARE е БАД Erde 2433 Protectors ............... 134215351623: Саске E ES 3086 
МІ Wrenches oc scsi cise екш scents 787 Ramp! Mats к зы 1875-1876 
Tubing Fittings............. 917, 2487-2488, FLOAT Restorers ШЫ Т 1523 FLUID 
бетте 2853-2855, 3006, 3015, 3017, 3094 Adapters ..........................2632 Runners. . . 1099-1100, 1623, 1869-1874, 1876 Dispensing Containers................2461 
Air Vents te A NEU Sinn d UK 2902 3037 Sales e es 1968 ріѕрепѕіпо Маімеѕ.................... 
FLARES & FLARE HOLDERS ......... 1925 Ж Bale Me M ЭЕ ези 26232911 SCESE ne n a E ЕхсПапдег ee naaca a ел. 
Baker a ос 890,2632 Scraper Blades ПІЛ ШЕ ЕЕ 26 
FLARING TOOLS........ 866, 916-917, 3010 ‚890 Scrapers ШОТ 713, 859-860, 886, Level Gauges........ 
E MEE еее 889, 1458, 1551 Temperature Gauges 
FLASH DRIVES & MEMORY CARDS . . . 1354 2632 е Solution Tanks ......... 1578-1979 Test KS ee ES 
ji СПЕ cess 1544, 1578, 1581-1582 
FLASHBACK ARRESTORS ........... pus MES AN MM o en 1518,1524,1533,1602 — FLUIDS, 
Valves ............. 2477, 2639, 2909-2911 Sheeting ..................... ТОО Ваке Е 22. 898-899, 965 
FLASHERS, : : Spray Buft oes 1623, 1833  "QUmectónu. oec eret Es res 1359 
Vehicle ОЕ ЧИО К: 970,976 FLOATS, Squeegees Ко ы 1546-1547, 1550 — Cutting.............. 871, 2354, 2457-2461 
Concrete Stands, Bin. саалоарасавоваатасвваява 1280 Варде ios eoe EE ҮА 8 
FLASHING, Grout Stands, Маспіпе.................... 2359 9 Grinding eS 2458-2460 
Root e eer С ОО ЕЕЕ SE 2063 ME БЛ RN Ж SOS EE 2003-2004 Нуйгашіс............... 896, 898, 942, 957, 
УРИН 2963 росі Buoy 4 Strippers aeee e E с. [528 1o Е E ме ы 2454-2456, 2468 
Pump Sweeper Replacement Parts........... 1580 аул ТЕСТІ ТЕТІ 2429 
FLASHLIGHT Sponge Әшеерегв.................. 822, 990, 1580 — Machining .. ......... 871, 2354, 2457-2461 
Batteries: т 532-524: 685, БПО ТОИ И Sweeping Compounds........... 1523, 1541 Machining Сооіапї................... 2460 
Bulbs & Lamps........... 446-447, 449-451 real ыны m Metalworking. . . . ..... 871, 2354, 2457-2461 
arming Kit Replacement Farts ........ Power: ївейпо nace reiner 896 
FLASHLIGHTS, АТЫ ы td 42 Iss Wax Removers............ 11520-152151524 Тан. 900, 965 
Cordless: е 670, 672, 680, 688, 691 — FLOODLIGHT LAMPS. ........ 429, 433, 437, АЛП а 2429 
58524:530 13009 nE нано QUSE 441-444 FLOOR BOX Synthetic Transmission............ 896-897 
24, 526-527, 530 Adapters ere ке 304 Tap&Die........... 2354, 2429, 2457-2460 
Helmet-Mount........ 523-524, 526-527,530 — FLOODLIGHTS, CoverFrames аана 304 Тгапѕтіѕѕіоп.................... 896, 898 
HVAC . Т 2494, 3009 Halogen eroe rd 508, 511, 969 Covers ZI 303-304, 312 Windshield. ..................... 901-902 
Key бһаіп......................... 524 НІ (High-Intensity Discharge) DINE Beier TT RA 
Leak Detector ......... 924191852494; 3009 ием т келет тте 433, 444, 510, 515 Elanges:--seeno еее. 304  FLUORESCENT 
IEEE 516, 523-531, 2494, 3009 Incandescent. i csse CE 303-304 Additives... 
Military esce weber у en -506, 509-511, 513, Hand Lamps... cess eeakke rue E ERE 
ШП ИЕА 524 ІН! 1 515, 51 и FLOOR BOXES.............. 303-304,312 — Нюһіюнігге........................ 
Росе ао: 516, 526-527, 529 Гатрпоюег: ; ее аата ия кеа» сз 
Power Tool.......... 670, 672, 680, 688, 691 
Rechargeable. . . .523-527, 529-531, 680, 2494 
Ше; ы ылд 523-525, 918, 2494, 3009 
i-34 GRAINGER. Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Leak Detectors. ...... 2429, 2494, 3009, 3012 
ЇШЇП ТӨТӨГӨ Ле eae 459, 624 
Markers . 1364, 1614 
Раі . 1608-1610 
Starters; E Tes 459 
FLUORESCENT BALLASTS, 
Оті. 455-458 
Electronica ауды на накш 455-459, 461 
High-Output 22:457) 
Integrated Circuit.......... ...457 
Magnetic а ыи ют 459-460 
FLUORESCENT FIXTURE 

Hangers а: 309-310 
lenses ае ‚471,482 
Replacement Parts ........ ..482 
FLUORESCENT FIXTURES, 

Battery Васкир 2-32 

Ceiling .. . ... 471-477, 479, 481-483, 486-487 
Hazardous Location........... 

НІотВау а 

ГОМ Вау... 

Recessed уло eee 

Side- Mount а 
Өр 476, 479, 481 
ШОШ 5222254. кет ДЕШЕ 471, 476, 482 
Харо тойо. 
Wall-Bracket 

FLUORESCENT LAMP 

Protective Sleeves 

Recycling Kits ............ 

Retrofit.Kils;- 2222 

Starters; ОКЕ ЕЕЕ EIE 


Compact ........ 428-429, 435-438, 443, 517 
Germicidal eere 429, 3059-3060 
High-Ontpüt. oer 425-426 
Instant-Start ............ 425-426, 428-429, 

E 436-437, 517 
Long-Life . . . . 425-426, 428-429, 435-438, 517 
Pie compacte е. 428-429 
Preheat-Start............ 425-426, 428-429 
Rapid-Start ............. 425-429, 436-438 
Shatter- Resistant re em 426-427 


Portable & Task 
Shatter-Resistant............. 426- 427, 516 
WSR merce 522 
jii e c E 398, 516 
FLUSH 

Anchors э. езт Т 7 7 2166 
НЕТ” ‚724,840 
Trim Router Bits 730, 2297 


Valves ....2751-2753, 2756-2757, 2760-2761 


FLUSH, 

Air Conditioner............. 919, 3012-3013 
FLUSHOMETER 

Conversion Ків................ 2752-2753 
Replacement Parts .. 2753-2754 
FLUSHOMETERS .... 2751-2753, 2760-2761 
FLUX 

Core Welding Wire 
Пізрепвегв............... 

REMOVES Ды“ 
FLUX, 

Brazingi ы ы ое 2424 
Soldering e a e 359, 366, 2424, 2621 
Welding usce eere 2424, 2621 
FLY 

Мане Еа СЕЕ 1022 
Пара е ып 1021-1022 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


FOAM 

Adhesives ............... 2216, 2218, 2225, 
So Nd mea SA eeu 2229-2233, 2236 

АГЕНЕГМЕШа:522 22320 3057 

Beverage Сирѕ. е: 1435 


Degreasers „а 2441, 2446-2447 
РИШИ еен oes 1135-1136 
Flexible; Солаш 313 
HOES Ви зра кз Екіқ 1457-1458 
Doo аеннан нав 2612, 2614 


Knee Рай зу аы ыен 1723, 1942 
Packages........ 749, 754, 1403, 1414, 1417 
Peanuts. аана 1414 
Plates ОИ 1439 
Боаре eee сы ик 1496-1498, 2736 
Таре. 1386, 1389-1390, 1392, 1889 
BR CRR ATR AES SETS 1999, 3012, 3092 
Tubing). eere eerte 2199 
FOAM, 
Adhesl Vet eee e e a 2216 
Convolüted: s- ein see eranan ры; 1921 
СОГОТ 2199 
Electronics Packaging. .......... 1414, 2201 
Егер 1834, 2236 
Inshlating Е 906, 2236, 3012 
Noise-Absorbing ........... 906, 1921, 2236 
Polyethylene .................. 1417, 2201 
Polypropylene е 1417 
Роіушейале.................. 1834, 2199 
RINGS ace decrees жолла ЕИ Е 2199 
БОП 1417, 2199-2201 
211. 2199-2201 
орау: cecidere наас 2236, 3012 
Thermal sidere niet 906, 2236 
Tool Control............ 748-749, 754, 2199 
Шел e eed ete ses 199 
Urethane уе р ымы лм: 2201 
VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ........ 1418 
Шегіһегігайоп.................. 906, 2236 
FOAMBOARDS................ 2199, 2201 
FOAMING TRIGGER SPRAYERS 
Ды ШЫ, 1001, 1525, 2743 
FOBS, 
KeylessiAccess) -.-1. nose ees 1971 
FOGBERS аен 1022 
FOIL TAPE...... 375, 1385-1386, 1833, 1879 
FOIL, 
Heat-Treating: ЕС 2192 
FOLDERS, 
ШЕН 1361 
Hanging С. 1361 
FOLDING 
Спа = ан 1341 
Саев е 1311, 1319 
Hand TrUCKs ыт. ааа 1184 
КАМЕ 806, 809-812 
Ladders 2222222. 1027-1028, 1039, 1048 
SAWS оз кише цидты 884, 1006 
Shoves Е es 997 
Steps клх: Жолу: 953, 1047 
Stretchers. а ehe oS 1951 
Tables; ы 1166, 1329, 1340, 2428 
100852522222 814, 1006 
F00D 
Hoses an 222222222222“ 2614 
Label Пізрепвегв.................... 1451 
Ларе ДЕЙИН citi EE e etes 1451 
Labels: анаа 1451 
Mixers Е о ы косо 891 
Рап ла с КА 1450, 1457 
Prep Machine Replacement Parts....... 1462 
Ритре esce 2665, 2667-2668, 2673-2674 
сај eene 1430, 1432-1433, 1456 
Strainers: с. у ыг атыны: 1451 
Thermometers.......... 585, 593-594, 1456 
Warmer Replacement Parts............ 
FOOD-GRADE 
Adhesives о 2233 
БЕЙШЕ nuns ice 137,140 
BiriEids e E 1451-1452 
Bms yet 1291, 1296, 1302, 1452 


Brushes . . .1455, 1460, 1544-1545, 1547-1548 


RUD Dene ано оа 3 
Tubing ..... 377, 1411, 2213, 2614, 2616-2621 
FOOD PROCESSOR REPLACEMENT PARTS 
КН ec E 1462 
FOOD SERVICE 
Aluminum Foll -.- «emen ness 1450 
Appliances. ......... 1441, 1444, 1463-1465 
Вад, 1410-1412, 1445, 1459 
БоМ/б: ылас геле с. 1439, 1457, 1459 
Сат Земен 1238 
Carts ..... 1145-1146, 1152-1153, 1447, 1449 
Casters........ 1192, 1194-1196, 1198-1204, 
E 1206-1207, 1209-1210 
Cleaners & Degreasers .......... 1505-1507, 
. . 1517-1518, 1520-1522, 2441, 2446-2448 
Concessions Equipment .............. 1459 
Condiment Centers .................. 1437 
Containers & Lids ......... 1304, 1435, 1439, 
ЕНТ 1448, 1451-1452,1457 
Dishwasher Васкѕ................... 1448 
ПОПЕ а ДА A UE 1145, 1447 
Drain Boxes & Тгауѕ.................. 1451 
Equipment Stands.............. 1449, 1459 
Башсеіс 25 2704, 2736, 2739-2742 
Flatware Васе 2... 1448 
Floor! Стао... 2196 
GasiConnectors е 2717 
Glass Hacks: menee e 1448 
Gloves 
Hose Reels 
Нобе е л КАЕ 
Mats. 
ШЕСІ e mr eere 
Napkins 
Pallets 
Pans жшн eerie ierit mis 
Paper Towel Holders ................. 1446 
Plastic & Paper Шгар................. 1450 
Plate RACKS: ана ет 1448 
Plates er абан SEIN PM 1439 
ИСЕ. 1457 
Ротубад троіто 1411 
Quick Disconnects СЕ 2717 
Rack Covers 7 9. 1449 
Racks eere eee esee 1448-1449, 1452 
Sanitizers! c S Ee ceri 1505, 1520, 1522 
Scoops 22-22... 860, 1452, 1455, 1457-1458 
Scraper Blades. vise ccs cesses eens 1548 
Scrapers 22. 1453-1455, 1458, 1548 
Shovels е. 1457-1458 
Sinks 
Steam Table Pans 
Tables: e 1327, 1329, 1463, 2726 
Till; TrUCKs e мыла 1156, 1457 
Trash Containers ..... 1156-1157, 1555, 1558 
Пау OSEE ERR ERO ЕНЕ 1439, 1457 
Utensils . . .1438, 1453-1455, 1458, 1460, 1548 
Water Filter Systems....... 2704-2707, 3004 
МІреб ес: 1490-1491, 1504-1505 
FOOSBALL TABLE EQUIPMENT . . . . ... 1480 
FOOT 
Candle Meters 
а Иб ЕКЕ КЕЕ E E 
Pedal Valves: 2..2... 
Pedals; 090 Ee 
Pumps: а. 
Supports. 22.2.2266. 
Supports, Jack 
Switch Guards 
Switclles: ЕЕЕ ert els 
MalV8S аана 
FOOT PLATES, 
Gearmotor: oes cereis 72, 74, 85, 93 
FOOTBALL EQUIPMENT ............. 1479 
FDOIRESTS не еее 1320 


Find even MORE on Grainger.com? 


FOOTRINGS, 

Mask Спа sese nete 1335 
FOOTWEAR (SEE BOOTS, SHOES & SOCKS) 
FORCE 

Gauge Accessories ................... 566 
баш668::22222 тикте йети secant 566 
FORCEPS cia ar estes 1808-1809 
FORK TERMINALS, 

ВОСК E А 
Locking 

Standard 

FORK TRUCK 

Attachments ..... 990, 1141-1143, 1179-1180 
ВОО 2222202 1177,1179 
DOCKDDBIUs еен ннат 1125 
Drum Напдіегѕ................. 1141-1143 
Ратне 1141-1143 
Lifting Hooks: amai ana resa ran mee 1180 
Work Platforms ае 1179 
FORKLIFT 

ВОО с се Ты 1177, 1179 
Саде. еее mers 1179 
Extension Storage Racks.............. 1180 
Extensions аре 
Jacks... 


Lights. . . .... 


Replacement Pa 


Safety Training Materials. . . . . . ... 1907-1908 
FORKLIFTS.............. 1065, 1170-1174 
FORKS, 
ВОСК ER 1180 
Dinner. оао кее 1438 
ІЛЕ ЕН. 999 
Food Processing PREDA 1457-1458 
[uri ERAS NUN Do eee me ЕВНА 1178 
Garden И ЛК ү ол 999 
РИС C d 999 
Plastic; Food Ѕегісе 2... 1438 
Spading «scere 999, 1457-1458 
FORM HOLDERS .............. 1355, 1382 
FORMS, 
AccidentiReports и 964 
Business & Record Keeping............. 964 
FOUNDATION 
Ваай: 2230, 2233 
Ventilators ae eaa ш ы ылыш ст: 2948 
FOUNTAIN 
PUMPS еее 2638-2640, 2691 
i 2727-2728 
FOUNTAINS, 
ПИЛИ ое 2718-2720, 2727 
Eyewash ‚. 1822-1826, 2741 
LI Mee n 2729-2730 
FRAMES, 
Air Conditioner Window-Mount . . . . 1309, 2990 
ДГ Негызы ааа 3056-3058 


Door.... 
Dust Mop 


Furnace Filter . 
Hard Hat Visor . 
Heater . 


Мор. 

Рай... 

Paint & Coating Rol 

Рат Сопесют S: e eee teer ад 3058 

Pale Вас ее hes 1241-1243 

Picton ЕЕЕ 1358 

Рова НЫ А н TE 1372 

Spray ОПЕ 222 3058 

Меат 2930 
i-35 
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FRAMING FUME e enea с ET 187 GARAGE DOORS ................... 1121 
АЙОО... mei nns 3152 Вато 222222222222. 1099-2617: Нейсев 2222222. 185, 187 
Base Plates ...... .308,1315 Ехһаиѕїег Hoses ...... 360,2362,2613-2615 Service Ків..................... 185,930 GARBAGE 
КӨК oee 309: 1315;2019  БЇ@ШбЇӨГЗ. 222222222222. ОДОВ ЗИ 196. Вад. 954, 1000, 1559-1562 
Сазіегѕ. ......... sante) |с җон ре АСАН ы оды elei as ПОЛЕ кү а ТЫ 954, 1552-1558 
Channel боуег$..... ..308 FUME EXTRACTOR Disposals, Parts & Accessories . . . . 2732, 2747 
lamps... - w, 832 Ассевв0гів.................... 360,2408 FUSES, Grabber o ero ee DENM eee 1551 
бвозоавфвьбове Боза да ІШЕ” lal Ese operado Bade орн 3602636; 2408 OAIN peer 22603 
AUTOMOTIVE! i reels т. 930 GARDEN 
Сега. 181, 184-185 Cultivators 
itcuit Breaker: Е 930  Fertilizers. . 
eee +824, 861 ЕШМЕ ЕХТВАСТОВЅ........ 360:636:2408 Class CO 11801865186 Forkse Е 
Hinges-.- aaan T (1855 @с кслс Еа 1 Hardware Cloth 
Joining Plates FUME HOOD CABINETS & WORK Вава 522220005 а 1822 "Hex Netllngisssd- eos 1010 
Leveling Feet SURFACES ......................... 6367 Class JP EE е 180,185-186,930 — Hoes.... 
Меге ао ,679, ў - Class Kb. osse Uti nee STRAIT 182 Hooks... 
Nais езнанаааззававааваз ,2498- FUME HOODS....................... 630: ОВЕ 181 Hose Fittings........ 1013, 1593, 2743, 2749 
Мб кк сс -.. 908, 1315 (LEE Бапеввеввввипавввввоввв 177,185  HoseValves.............. 1013, 2911-2912 
Pipe Clamps........ . 308-309 FUNGICIDES. ....... 1502-1504, 1511,1519 — Class К5....................... 178,185 Нове Washers 
ОЕ EA E . 676, 689, 731-732 lass ӘДЕ ТЕН eee terere rettet 179  Hoses 
SCIeWS: сет сс. ... 908, 1315 Control е 177-181, 183-185 Rakes. .. 
SQUares е Current-Limiting ......... 177-181, 183-184 Shovels . 
ЭШ... Current Probe: ece 20222222222 - 548 Sprayers 
T-Slot Covers . ...... б Edisoni Base 22... 185 Tool Sharpeners 
Ming Fittingss кушуы рту уни унын : Electronic........ 177-179, 181, 183-185, 930  Trowels 
East-Actihgi- ыы 177-185,930 Watering Wands & Cans 
FRAMING, lass; mercedes is 178, 181, 183-185, 930 
Ceiling Tile Suspension High-Speed ое 179-181 GARMENT ВАСКЅ.................. 1168 
Metal Сһаппе!.................. ! ў IMuiminating а ae 930 
f eran AEE T 177-185,930 GAS 
FREEZE SPRAY ............ ,872, 931 Шом-Рвак............ 177-178, 180-181, 185 АйаріегКй8....................... 3032 
Midget: sts cera etes 178-180, 183, 185-186 ^ Analyzers.... 
FREEZER МОЮ 177:180:182-185:930/ 8 BoilefS ИК 3090 
Door Strip ВОЇ5................ 1118-1119 FURNACE Motor Starter......... 177-178, 180, 183-184 Burner Controls 
Doors, Plastic....... 1118-1119 Air Cleaners......... 3049, 3059-3060, 3093 0пе-Тіте............... 177-178, 180, 182 — Burner Ignitors............ 3032-3034, 3036 
Labels, Laboratory. . . ...1906 Air Filters........... 3047-3051, 3053-3056,  Panelboard.............. 177-180, 183-185 Сап Spouts 
Pops: - eee SUMI T IN o c eee 3059-3060, 3093, 3102 РИ зак кк дшн Ак к 2. 185 
Replacement Parts . . 1462,3019 Blower Motors. ......... 8-13, 44-45, 47-51, ПЕС назаболесававввоепабогараявв 182 
Тпептотеег 588 АЗБА А 53,59, 61-64 кеп s ucOHDJUGUDSUHG 177-181, 183, 185 
- р emicondüctot 2222... 181 
FREEZERS ............... 637, 1463-1464 шы Scd is 00 an ae 3104 Stall Dimension ......... 179, 182-185, 930 
Connectors t TE E реса ту 0371797 180, 183, 930 
FREQUENCY Control Circuit Boards ООМО 181-182, 930 
Meters........... 96, 536-544, 556, 558-559 Controls, Integrated. . .......... Switchboard м к 171-180 
Panel MGs). 22222. 5859 тапап 222222222222... MimeDelay. A 177-185, 930 
ПС Е Transformer- ee 177-185 Seek E AN S 
FREQUENCY DRIVES & ACCESSORIES ЕТЕГАН, ДЕШ Эвавьввизавоввалараоәнонав 185 Heaters & Accessories 
ODORE TU Uo Е то ИЮ 153-159. Filfers........................ 3047- 2:............3082-2084, 3086-3088, 3091 
НЕМ Тн Hoses......... 2436, 2610, 2842-2844, 3084 
ОИЕ 1755-1756 баз Conversion КЇ... | да КИЙ 459, 624 
CU CMM ы Leak Detectors......... 621-622, 2494, 2823, 
FRP (FIBER-REINFORCED POLYMER) ТТГ ЕРКЕ CPS С MM 1877 
IE 2195 Mounting Ві0сКв.................... 
Pilot Ignition Systems ' E 
FRYERS & ACCESSORIES ........... D m ee d EX IR Garren STOLE азаа 13541335, 1988 Mask Poches, cq 185 
ПОКИ. ask Respirators. . . ............ fF 
FUEL КШ Aro ОККО MES GAGES (SEE GAUGES) Pilot Safety Уамеб................... 3032 
Antifreeze n oce mE Seed ВБ ЕУП Pressure Regulators ............ 2431, 3084 
Caddies......... 1842 ш Fipe T E E ME MT ЕЛЕЕ Ie Pressure (esters 2 573, 577-578 
Cell Blowers: eere БЕН ЕДТ 38 Т Shut-Off Wrenches .................. 2751 
Cells, Nailer...... 2496, 2498 Е ЕЕ ; ет FUMES CEEE Rean Sniffers Е оа 616-617, 622-623, 
Conditioners. ..... .. 893-895 FURNACES, GALVANIZING COMPOUNDS ВЕСНЕ 1800-1805, 3010 
Cylinders .......... 2432/2431. Ба 3086-3087,3091 .................. 1600, 1606, 2430, 2445 ЗРП ........................... 2015 
Filter Canisters -.............-..-..- 2071 laboratory 5: л с 638 ү Jj , S + Een ы T T ы 5 a 3032 
Filter Elements, Automotive . 915, 2671 епеРрЮе аЛ Ё - 
Filters, Engine ....... 19152671 FURNITURE асаа 1480 Vent Pipe Adapters .................. 3096 
lc cH ооа калша жылыт. 2671  Casters........ 1192-1193, 1197, 1199-1201, GANG BOXES Vent Pipe ЕЇромѕ.................... 3096 
Flowmeters ........ 2670 26820 Е А 1203, 1206-1210 —........ 296, 298, 300-303, 309, 312, 741-742 УЕП Pipe Тевв...................... 3096 
Hose Clamps ....... 2, 2832:2833, 9538. Гоа оаа ааа. 1413 су UU CI vn dnd ШЫ Sesh КСЕ 3088 
HOS@S 2.65.6. .. 2436, 2610, 2671 Dollies . . . .1165, 1188-1190, 1280, 1341, 1863 ater Heaters & Accessories 
Injection Cleaners ... BU verser AR сы таш 10662 арин ше ы 2715-2716, 3090 
Line Fittings........ ..2671 Moving Bags a GARAGE Welder Fittings................. 2426, 2435 
Ыш DOR 2671, ded Dade qur a Ее (OBI ROREM 1324 Welding puis c E 2432-2434 
reservatives....... А Polishes «ees ЗА Үн ! Й i 
System Cleaners... ООШ poa a оер porc oe eripe Gas cock VALVES, S 
ystem!T00l5 аан 2671 Sliders ORC ЕТЕ ИА NM + ronze Pipe ne geene ae ane en 
Treatments. ........ Ва ООБА uaa inde а et d ао 
Valves 7-5... ...2879 
Water Removers ................. 895,915 — FURNITURE, GARAGE NR MMC З ОТЕ 1841 
Adjustable-Height ВЕ Cable рп 4121  Racks........ renes nennen 1249, 2437 
FUEL PUMP SHUTDOWN PUSH BUTTONS Вгеакгоот......................... Cables 4121 Recycling Supplies .................. 1804 
m: 878 ботрШи.....................1991339 gonto... III Iag Regulators. +++ «+++. +. 1802, 1804, 1806 
0шйоог...................... г ІН 1121 
FUEL PUMPS СПО E E Mme ee : ШЕШ 1121-1122 GAS CYLINDERS .... 2432-2433, 2436-2437 
азәзәз 937.2669, 2069 2610 26] 2611 2691 Hinges e NAP Л а ая 
FUSE Lock Components ................... 1121 GAS DETECTOR 
FUEL, Assortments. Г пег. а DUE кла үз 4123  Accessories.............. 1800, 1802-1805 
Вшапе............................. SOI) Вок ‚ 186, 394, Replacement Parts ............. 1121-1122 Adapters ..................... 1803-1804 
бта Ене 895 Сре Е ИРЕНА Н ,175- Rollers NER POCHE EUR NEN 1121 Aspirator Bulbs ...................... 619 
[TEE EHE Sansor oi P T aieo ord 1123 Batteries 60079727 1801-1804 
Disconnects а. 1121 Battery Chargers...» +++; 1801, 1803-1805 
К аА 1122 Calibration Gas ...... 1801-1802, 1804, 1806 
i-36 GRAINGER. Can't find it? Go to Grainger.com®. 
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Gas Detector - Globe Valves 


Calibration Kits ...... 1800-1802, 1804-1805 
Cases, Holsters & Pouches 
КЕНТ бое кк сш сыз 1803, 1805 
Chargers ае ser 1801, 1803-1805 
Clips, Straps & Screws ............... 1803 
Computer Шпкѕ................ 1801-1804 
Controllers. е ае 617 
Dataloggers o eare 617, 1801-1803 
Docking Stations.......... 1800-1802, 1805 
Filters: eee eie 1805, 3008 
LUN С 1801, 1804, 1806 
РГ0В86:5-..2.2-..52222---.......% 1803 
PUlfijS е 1801, 1803-1806 
Replacement Parts .................. 1805 
Sample Draw Pumps. ...... 1801, 1803-1805 
SBrISQ SE е E ы eee eres 1800-1804 
БОЛМА е дозалык учин 1803 
Test Kits: iie 1800-1802, 1804-1805 
i ome MM Wem pd 1803, 1806 
GAS DETECTORS, 
Ammonia (МН) ............. 
Atmospheric Monitor 
Benzene os uos БЕ 
Carbon Dioxide (C05) . . . . ... 
Carbon Monoxide (CO) 
Chlorine (С). 
Chlorine Dioxide (С10:) > 
Combustible: mesere: 
Confined 5расе................ 
Ethylene Oxide (C;H40) 
Hydrogen (Н)............. 
Hydrogen Cyanide (HCN) 18 
Hydrogen Sulfide (H,S). . .617, 622, 1800-1805 
Isopropanol & Ethanol . . . .............. 622 
LEL (Lower Explosive Limit) 
ЖЕТЕ 1800-1801, 1803-1805 
Methane (СН,)......... 617, 622, 1805, 3010 
Мші-бав............. 617, 622, 1800-1801, 
ЖЕН 1803-1805, 3010 
Nitrogen Dioxide (М0))....... 617, 1802-1803 
ОгдалісМарог 1800 
Oxygen (0)............ 617, 628, 1800-1805 
PID (Photoionization Detector). . .. ...... 1804 
Propane (CHo): ............. 617, 622, 3010 
Single-Gas............ 616-617, 1802-1805 
Sulfur Dioxide (S0;) . . . . ..... 622, 1800-1805 


OxygeniEüels ЕЕ: 
Propane (C3H,) v. 
Welding unnm err reis 
GASKET 
Adhesives ................ 906, 2226-2228, 
PAM me MN EE 2230, 2233, 2823 
Cleaners: . ааа 2216 
Material............. 906, 2199, 2202-2204, 
Жа ne 2226-2227, 2230, 2233, 2823, 2840 
REMOVES: -= sese eene 1612, 2216, 2227 
66Гара822;.-2:..22-22222..... 886 
Sealants Sonn 906, 2222, 2226-2227, 
XEM MEM 2230-2233, 2823, 2842, 2963 
GASKETS, 


Locking РОР 2206 
Pipe. es 2723, 2767, 2839-2841, 2853 
бапталуы аа 2788, 2801 
ІЛ ШЕН ТТТ 2756-2757 
TUBING ене 2788, 2801, 2853 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


GASOLINE МТС” 2950 
BioWare eane ушл к» 908 1790-1199 ИНИ ы 222222 2338 
Engines ае 985 Plumbing System Test. ....... 571-574, 2825 
Fuel Additives .. iinis sisan 893-895 Pressure ....... 568-575, 684, 918, 950-951, 
Нобе енене 26109 eee 965, 2591, 2806, 2825, 3017 
ne immers з Ез зз we emer 9872 (МӘС 568-571 
Pumps; eren 937. 2665: 2669-2670) Ріюотасог....-..-.................. 2342 
СЫН ise sie eres 2672-2673,2677,2691 Ривһ-РШІ...........................566 

Ваіт 2339 
GATE Наше ыы шайды ИККО 582 
‘Access ОШОН 2222 2. 1969 Неіпідегайоп................ 571, 574, 919, 

UI А н нк а ЭОЕ анаа ль нА Ea) УК Дн Л оноу Ен: 2994, 3005, 3009 

кс. Жер е К Ө Ж еы. ТРАН Regulator: E rec 571,573 
Fittings: steam acco ees 1014. Sanitary. ао nics 569-570 
Hardware. . .... 1011,1969,1975,2009,2016 Ѕам Тепѕіоп........................ 2354 
ЕГЕ ане 2016} Эше енене 2054 
Operators & Accessories.............. 1969 Spark Plug Gap 
Valve ІосКоші................. 1910-1913: Sprinkler. sas мушк шкеже» чэ. 571 
Мае ss. sene E 1137, 2887-2889 X Stainless Steel.............. 

Stalb. сы ке ОН а 
GATES, Superheat & Subcooling.............. 
ПОСЕ AE S 1126,1319 Surface Roughness... ............... 2341 
Fence ss ceca cass elo A nius ШІ ПП... 2. 575 
РОО 222.22.222. ITE E ІР, О н ш о в 1187 
Portable ое ыз 1810 Тара... 2337 
Retractable 516е1.................... 1919 Telescoplitgj. enemies 2337 
Safetyc еа ена 1311 Temperature ....... 568, 571, 588, 591, 2806 
Security: е. 1318-1319, 1969 Tension ............ 96, 105, 566, 916, 2354 
Папа: 31951069 ТЕЗ А 568-574, 2825 
Swinging........... 1035, 1310-1311, 1794 Thickness ................ 567, 2180, 2338 
Vehicle eo ceteri ees 1126,1969 Тіпеай............. 2054, 2262, 2265, 2338 

Tite zoe какшана 949-951, 965 
GATORADE - 6t 1817 Transducer crues tese x шкын. 3017 
GAUGE 1 
AG Дйар гв... 2.2222... 566  Vacuum......... 568-575, 2591, 3005, 3009 
Adapters ........ 566,574,2468-2469,2471 Мейіп0....................... 573, 2426 
Blocks;-- аат 2338-2339 Wire & Cable isses 339, 2054 


Panel-Mounting Кйв.................. 579 
КО ЕРІ; 222-2222. 2337, 2339 
NE 752-753, 1479, 1685, 1949 
GAUGES —— — |  —— | . аё eee 899, 2450-2451, 2453 
ПЕТ. Ey re raubenoaouoddcunasbono dog qu 1259 
Air Conditioner. ....... 919, 2994, 3005, 3009 91, 896-898, 1594, 2438-2441, 
Air Velocity о ао 575,280] 20200209. 2444-2445, 2454-2455, 2457 
АВ... 571,573-574, 2806 ... 91, 896-898, 1594, 2438-2440, 
і shia жауады 2444-2445, 2454-2455, 2457 
s 908-912, 2469 
ИТИИ 2695-2697 
РЕГИНЕ 2474-2475, 2695-2697 
GEARBELT PULLEY IDLERS........... 120 
GEARBELTS, 
УПС 222222222. 106-107 
GEARMOTOR 
Diaphragm-Type ................. OLR) E r a a E a 72, 74, 85 
Differential Pressure ......... 573;575, 2501. Вгакеѕ 2.02.2 22 22.00 
Digital Force 
Drum Level 
КЕТ 568-574 Replacement Parts ................. 80-84 
Expansion Папка 22222222. 2912 Speed Controls ................... 85, 159 
ТТТ Т 913, 2180, 2338 
Filet МЫЙ cce s rr n 26 GEARMOTORS, 
Filter Monitor eec ere ede 573/575 З Phase e 74-77, 79-80 
ow Был д E 2431 UE et 68-80 
Fluid Level.......... 1137. 24642495. 2910 ACIDO: 3. Еа 80 
Fluid Тетрегаїшге ................... ЈАПЕРомегеб а 2577 
UM ET 566: Ваке а 68-71 
Glycerin-Filled . .............. 568-571,574  Capacitor-Start ....................... 79 
НЕШ ааа ае о е она 2337: ШЕ Se Се 81-86 
| iaa vena canine ae remem meas 2337 — Inverter: ну... 76-77, 80 
HVAC ...570-575,919,2591,2994,3005,3009 Parallel Ѕһай................ 68-77,81-85 
Hydraulic е 568, 571, 573-574, Permanent Magnet................. 81-86 
КТ” 2468-2469, 2495 Рпештайс.........................2577 
ПЕНТАН E e DUE D79 РО От 71-74, 78 
Level & Тетрегаќшге ................. 2498: "RlghtAngle 222222220 77-80, 85-86 
D m ае 2340) ‘Shaded РЕ... 68-71, 75 
Liquid Filled en 568:5715574 E Split:Phase^ Е 74-16 
kiquid-Level: ....:... е 1137: Universal: ыш атлы epe OE 80 
Low-Pressure ................... 572-575 
Manifold: а 919,2994,3005 GELS, 
Micron ee arenes caer ces enum eas 3009 Burm бае 1807, 1810, 1813 
IDE cr E 2464 
Qil Pressure злу esee see mem 571 
Panel-Mount ................ 570-571, 575 
РЇП ук Т” 2338-2339 


Find even MORE on Grainger.com? 


GENERATOR 

Controls: ту чал: шерл е 254 
оре een а eu 399-400, 404 
Lubricants aee na E EE crit 894 
Transfer Веуісев..................... 461 
GENERATOR/WELDERS ........ 2416, 2560 
GENERATORS/COMPRESSORS 

ues E TURNS Pa ra x IE 2560, 2562 
GENERATORS, 

Automatic Standby ................... 984 
Diesel-Powered......... 981-982, 984, 2562 


Engine-Driven . . . . 


981-984, 2416, 2560, 2562 
Gasoline-Powered . . . . 


.. 981-983, 2560, 2562 


Signal. . . 
Stationary . 
Т 


GERMICIDAL 
Cleaners & Disinfectants......... 1502-1503, 
. . 1505-1506, 1509-1511, 1519-1522, 3011 
Lamps . 429, 3059-3060, 3093 
po o 1504-1505 
GFCI 
Circuit Breakers... ....... 193, 196-197, 200 
Corti Protectors. Е 02 
Расе ее o oc ordre ы 296, 302, 320 
Hardwired Protectors. ................. 402 
Line Cords srona eoe 402 
DUBBIS a ста Been koci us 402, 404 
Plugs cic see e emer eru e 402 
Portable Protectors ................... 402 
Бесерізсіев................. 322,325,404 
I cM e 545, 547 
МАРАБ: ары 320 
GHS/SDS CENTERS & BOARDS 
werd Mcr 1898-1899 
GLADHANDS & ACCESSORIES ........ 965 
GLANDS, 
Cables кл Сте 
Limit Switch. . 
МОЮП: 
GLASS 
Adhesives ....... 889, 906, 1361, 2216-2218, 
er ee 2225, 2228, 2230-2233 
Beads: енене ее анар 2404 
Cleaners 901-902, 1502, 1509, 1511, 
"ore 1520, 1522, 2446 
ВОВЕ ooi eee macarons 699, 2169 
Mi qi Mut CIE 2720 
ШЕ 22” 2721,2741 
ШІЛІК аа 1659 
Microfiber Laboratory Filters............ 662 
RACKS шашуу ено ааа 1448 
GLASS, 
In-Plant Office 
MTOR о ле Sere 
GLASSES, 
ЕСЛИ” 879 
Readingi o: osse ЧА К ы. 1662-1664 
Бау оное ое 1650-1664, 1725 
Sight 2 4, 2495, 2912-2913, 3013 
GLASSWARE WASHERS.............. 641 
GLIDES, 
FlooriProtecton: «cerro ere 1342 
GLOBAL POSITIONING SYSTEMS & 
ACCESSORIES................. 954, 1375 
GLOBE VALVES .......... 2882, 2889, 3043 


Glove - Grommets 


Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


GLOVE 

Accessories . . ....... 1642, 1691, 1715, 1719, 
КОЛКО ЛУ С 1731-1732, 1775 

[y eshanasoataut nO dd CUPS 635 

GLOVES, 


Abrasion-Resistant . . . 1687-1690, 1693-1703, 
АВР 1705-1710, 1713-1716, 1719-1721, 
ал 1732,1944, 2402 

... 1732 

.1688 
693, 1705 
-1688, -1691, 1693, 

M ICM 1695-1696, 1698-1701, 1703, 
Хы” 1706-1711, 1713, 1718 
...2402 


Chemical-Resistant . . . 1687- 1690, 1692- -1695, 
Бвавағвабадачавванааав 1706-1707, 1809 


Сівапгоот............... 1689-1691, 1809 
Coated........ 1691, 1694-1696, 1698-1703, 
шашынын eda 1705-1706, 1708, 1715 
Cold-Resistant............ 1695, 1698-1699. 
MUN eae 1705, 1710, 1718-1719 
Cotton 1691, 1702, 1715-1716, 1719-1721 
Cryogenic:- етее 1705 
Cut-Resistant. . . . . ... 1693-1695, 1698-1699 
E 1702-1703, 1705-1710, 1712-1714, 
1718, 1720, 1942 

. . 1687-1690, 1695, 

1716, 1809, 1856 

Dotted ........ 1696, 1703, 1705, 1714-1716 
Drug 1702, 1717-1718 


. . 1696, 1702, 1731 


Е .. 1687-1689, 1809 
Fingerless & Half-Finger . . . . 1712, 1716, 1719 
Firefighting ДКО ОУ AE 1944-1945 
Food Service ....1687-1689, 1693-1698, 1701 
Gauntlet............ 1693-1695, 1697, 1703, 

..1705, 1713-1714, 1718-1722, 1944, 2405 
General Maintenance............ 1687-1688, 


БЕКЕ СЕ ЕК С С 1693-1695, 1698-1703, 
КОМЕККЕ 1706-1709, 1713, 1715-1719 


General Purpose .......... 1687, 1691, 1693, 
...1695-1703, 1705-1713, 1715-1721, 1943 
Heat-Resistant....... 1694, 1702, 1718-1722, 
беаваавававоаяррдайаав 1732, 1944, 2405 
High-Visibility. . . . . . .. 1689, 1695, 1699-1705. 


Impact-Absorbing .........1693, 1698-1699, 
CER UPS 1701, 1703, 1705, 1711-1714 


Inspector's 1687, 1689, 1715 
Insulated .......... . 1694, 1702, 1705, 

РЕВИР ..1718-1721, 1731 
ЕЕ 1708,1715 
Кеа аав 1693, 1696, 1698-1703. 

ЕЕ 1712-1714, 1720-1721, 1732, 1942 
Knit Wrist. ...... 1695-1702, 1705-1721, 1944 
Laboratory ..... 1687-1690, 1695, 1701, 1809 
Latex ses 1687-1690, 1693, 1695, 1709 
Інех-б0аіт 22222022220 1693, 1695, 


БЕРБ ООСО ОСЫНДА 1698-1699, 1701, 1709 


Law Enforcement: 2...2... 1942 
Leather „о... 1696, 1702, 1711-1712, 
1717-1720, 1722, 1936, 1942-1944, 2405 
Шіпетап'в а дыка ш ыны: 1731 
Mechanic's ......... 1695, 1698, 1701-1703. 
POM 1705-1706, 1708-1709, 1711-1714, 
xac mr ui 1719-1720, 1943-1944, 2405 
Medical-Grade............ 1688-1689, 1809 
ОЕ РАИ 1942 
Neoprene........... 1689-1690, 1693-1696, 
tm 1702-1703, 1711, 1713-1714 
Nine: e 1687-1691, 1694-1695, 1700, 
РТУ 1707, 1714, 1721, 1809 
Nylon usse 1691, 1701, 1703, 
ЕАН 1705-1706, 1715-1716 
Oil-Resistant ........ 1687-1689, 1693-1695, 


AE 1698-1703, 1705-1711, 1720 
Polyester ........ 
Polyethylene 
Puncture-Resistant . . . 1687- 1690, 1693- -1703, 
A КЫ 1705-1710, 1713, 1720 


PUG esas oe 1687-1688, 1693, 1695, 1705 
Retlective 2222... 1699, 1701, 

одавецавнозабавов 1713-1714, 1718- 1719 
Rescue ЕСТЕ 1936, 1942-1944 
Rubber 22235 1690, 1693, 1695, 1699, 1731 
рса 2.2... 1936, 1942-1943 
MM eee 1687-1689, 1710, 1809, 1856 
Welding ....... 1696, 1718, 1720, 1722, 2405 
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CLOW RODS renes 846 GREASE PUMPS & ACCESSORIES Cordless ssec. 665-666, 677, 681, 683, 
TEAN 931, 934-935, 937-938, 2461, 2672 see кезле», 005,688, 6017695 
GLUCOSE 6Е16.................... 1808 Di LEE 721, 2506-2507 
GREASE, Electric eash 681, 683, 688, 691, 695, 
GLUE Aerosol. .......... 898-899, 2442, 2452-2453 ..... . 719, 721-722, 724, 2358, 2360 
поле С 1617 ЛАП К E уне онон 2456 112507 
Guns & Accessories. ............ 1506, 2236 — -АШотоЙМе. „аана ПЕР ЕНД кх и о R 
SUCKS. Еа батты: [1301522329 вепвозозияҙвввна 897-899, 919, 2450-2453 
Тары О ИЕ 1017.1022 Вен. 897-898, 2450-2453 
ШӨ ее еее e s eee re 2585 
GLUES Brake Bowie SHDE HORE 897-898, 2451, 2453 
а 17, 889, 906, 1361, 1928, 2216-2218, баірег.............................8% 
TE 2220-2221, 2228-2229, 2237-2238, Сошріпб...........................2450 
A AT 2822, 2834-2835, 3012 Electric Motor ......................2452 
Food-Grade ..... 898, 2438, 2442, 2450-2453 
GOGGLE ACCESSORIES ............. 1668 обе 899, 2450-2451, 2453 
Gun Cartridge.............. 897, 2450-2452 
GOGGLES, High-Load Bearing...... 897, 899, 2450, 2452 
Antifog iie creer 1660, 1663, 1667-1668 High-Temperature vee 359, 897-898, 2450-2453 
Chemical Protective............. 1667-1668 High-Temperature Silicone ............ 2452 
Safety cc eie 1663, 1667-1668, 1856 НІ0-Ргеввше....................... 897 
Welding зуу КЕЛСЕК Лс: 2405  Lithium..... 897, 899, 2450-2453, 2585, 2747 
Low-Temperature ..... 897, 2450, 2452-2453 
GOLF CARTS & ACCESSORIES Lubricants 359, 897-899, 2438, 
p ACCEDUNT 535,952,989 ........2442-2443, 2450-2453, 2585, 2747 
Майе. -..-..-..-.-. 897, 2450, 2452-2453 
GOWNS, Moly (Molybdenum Disulfide) 
Barriers arp RE 152 e 897, 2450, 2452 
Chemical-Protective ............ 1752,1856 Multipurpose . . ............. 897-899, 2438, Wire Brushes... . 860, 2394-2398, 2400, 2621 
нанне 2450-2453, 2585, 2747 
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) & NonsFlammable! 7 2451 GRINDING WHEEL 
Non-Ozone Оеріеіпо. ................ 2453 Adapters: ect e 2374 
Казо шә Silicone Жи рл ка 898, 2450-2452 Dressers c.c eee enr on EYE s 2358 
Synthetic......... 
GRAB ӘЖ DERE M 2759-2761 — White Lithium 
Hooks: СІМ 964, 1070 GRIDDLE 
GRABBERS, PadiHolders е 
Arm Едепішп.і................... 1551 Replacement Parts 
UE 1141-1143 Grips, Diamond ........ нда сч 2254 
GRABS, ЕДЕН ТІС 1620  Drill-Sharpening .................... 2254 
Rope 1776, 1779, 1793 Раіпі СоПесіог...................... 3058 ШІ ьзввзововевввррвазвносва 2380-2382 
Sra Pace EQ Shower Drain: -eae arean -----2723° Faring GUD ененнен BT 
Shower Ееуайоп.................... 1953 High-Speed Cut-Off. . . .. 723, 736, 2384-2387 
JL Tal uiis LN ЕЕ 2446 Spray Booth: Fiter- 7-7 3058 Кпіе-Ѕһагрепіпо............... 2388, 2391 
RECS OER ЧҮ Mounted Pont- a: -.. 0-2 2392 
GRANITE GRILL Pedestal е 2388, 2391 
Cleaners 904, 1518, 2446 Cleaners 1517, 1549, 2446 — Raised Hub .............. 2382, 2384-2388 
Surface Plates Оек Components sse eee eee UI conc 1460  Resin-Mount Роілі................... 2392 
Var NEU ede (Че ы с A eae Tea] 450 ЕЕ RotaryaTool НЕН ДЕНЕ tte E aren 
Scrapers & Віайеѕ................... 1460 РЕНАН ES e СЕРТ ЛЛК КЕЕ 2391 
GRAPHITE beer APTA ЖУ 94g, A 1456 
Шик. 2441, 2443 ЕНЕ ance 1878 a80 
GRILLE COVERS, а 
Evaporative Соојег................... 3001 
м ШИ Plastic Compression Tubing............ 2856 
GRILLES, 
redes 464 Air Conditioner............ 2992-2993, 2995 GRIPS, | 
Floor Brains lolo o o o Bara Hefe esie 3102 Ат Extension. isses 1651 
Е NODI NOE 1003 319 
266, 314, 317-319, 344 
44, 845 
м. ТЕПЕ TAG S AER NOH ODE NAR 2992-2993 Cable Support 319, 344 
GRATING. РТНР Lente USES 2993 Clamp Меауег....................... 832 
a 
Antislip........ 1047, 1877, 2194, 2196-2197 GRILLS, Me ci Jen 
Fiberglass Walkway............. 2196-2197 B D 
Plank scat nse че MEN 2196-2197 Бафесив........................ ee DIUI EE 
Ше сша и ка Кы к КАГА 1460  Dust-Tight ... к УНИЛЕ ..319 
: Ноо oce ЖААДЫ: 1459 Hubbell Power Connector .............. 319 
т ОВОО Tatil ыны аа ынтаны 4460 Liquid-Tight 
Plates уу». 
CREASE 2052 GRINDER Pulling 
Collector Boxes, Ventilator. ............ go бшагі8....................... 2827. x ү can 
Dispensers. ...... 934-935, 1140, 2465, 2672 ump | Эдчвивдззнвцинионанаяарр M Suc 
Feeders NR NEED afety Shields ois ees see 2358, 2363 Welding uction 
еа ЗА ; 
itti : GRINDER/SANDERS Wire Mesh 
He NI ae me 665-666, 677, 683, 688, 691, 722, 
Lubricators....................1140,2465 mm 724-725, 737, 2360 GRIT PAINTS 
Meters аы ы GRINDERS, GRIT-SURFACE FIBERGLASS SHEETS 
a an ana ЕВЕ ТоТ Aire Т 2506-2508 ИЕ ОСУ арван авав арор АС) 
тшер кый ор JAM a 665-666, 677, 685, 688, 691, 
T ТЕЙ опввизававацвогивовдайая 719, 722,2508 GROMMETEDGING.................. 292 
ДУУРЬ Ч СД Bandfile жа а рул ЗТ. GROMMETS, 
ВЕН. ie eese eS sf 2360 
CREASE GUNS & ACCESSORIES 1 2461 ВӨпоһ........................ 2358/2360" Automotive: E eee A E К: 2055 


Electrica ЕЕ 310 
Neoprene з Ек cera сын 230 
[lr emend lepus dM 2207 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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GROOVERS, LANG ameet aano aason en aad 1620 |. H ç | Ра... 903, 905, 1548-1549, 2367, 2369 
Concrete 890 Pallet Rack. 1242-1243, 1245 1170-1171 


Roll ЕЕЕ ee Ne ЕЕЕ Gr) GHW RE 1130-1131, 1242-1243, 1245 Presses PARE Ж re: 1894, 2359 
ПСО аи е 2728, 2732  W-STANDS, Pumps. . .. 684, 894, 917, 937-938, 950, 
GROOVING TOOLS......... 730,2305-2306 Speaker 1979,2053 (отеуог.......................... 1113 |... 1806, 2461, 2466, 2468-2469, 2656, 
Spindio Te epe onu ee 2003 bon tors MP OL ARC CERE 2672, 2674, 2676-2677, 2912, 3012 
GROUND Splash ......... 953, 1493, 2728, 2732, 2751 HACKSAWS.................... 726,884 Reamers .................. 812, 869, 2258 
Ваг cere 190 Stainless Steel Splash................ 2732 Sanders . ..677, 681, 683, 688, 695, 
Clamps... 392, 557, 1731, 2417, 2426-2427 Thermostat ................... 3025,3040 HAIR — — — — nee 722, 887, 905, ао 2369 
Rod Drivers Тое HAE ERAN ee nn 1764,1775 ШіуегВав......................... 1475  GSanitizers. ............... 
Walt Cane ee nee Rana nd 2006 Dryer Мо/в......................... 38 Saws & Saw Blades. .... 
SOS s ИЕ 468,519, 2053, 2463 ПШуев............................ 1475  Seamers .. 
Sieves . 
GROUND FAULT GUIDES, HAIRNETS ................... 1749, 1756 Sinks... ‚.. 2725, 2727-2730 
Circuit Breakers. ......... ` 1496- 1498, 1501, 2736 
Circuit Interrupters HAIRPIN p: 
Interrupting Plugs p бірв.............................. 2150 — Swaging Cable Tool Kits............... 1089 
Receptacles............. i бойегв............................ CARO ЕП ТӨредасасарардааванаса андары 1009 
Testers 222 po ce ER TET 887 
Wall Plates ЕР ЫҢ рар 320: СОТЕН СКЕ de prr E тов HALLIGANBARS................... 1949 Тарс. ‚. 849, 2141, 2262-2268, 
Torie ce о Т 2054 get Nu Rd 2270, 2274-2215 
Um KITS, HALOGEN Towels 1473, 1487-1488, 1492, 2446 
M ЕЕЕ 561,1323-1324 GUMREMOVERS..............1519,2441 Lamps ......... 436-437, 439-444, 446-448, Warmers ..........................1642 
ге Centera Т, 175, 195-196, 199 ЕСКЕ 450, 488, 517, 957,971 ү/псһев................. 1059, 1084, 1105 
Safety СИС р у. 175 GUMRUBBER................ 2202-2203 Landscape Lights........ n 511 wi 1500, 2446 
Leak Detectors & Accessories 1418-1420 
GROUNDING GUM, IEEE 2494, 2823, 3008, 3010, 3012 
Bushings 2222 206 Seal]: e e a Ҙ- 3012 Pool Lighting Ғікшев................ 2639 — HAND PROTECTION (SEE GLOVES) 
tiam hese RPM 315, 392, 1731 Portable Task Lighting е 488 
connectors ИЕ 314, 387, 391-392 GUN Spotlights. ....... esses 515,972 HAND TRUCK 
Cords ЕРЕЕН 387, 561, 1323 Brackets, Abrasive Blast Cabinet........ 2402 
E [LL TL 1305 HAMMER 
DISCO CURE ТАСЫН Cup Шпеге.................... 1625-1627 DrillBits............... 
ШЫ Battery . . } Cups, Paint Spray............... 1625-1626 Drill Chucks 
Straps, Wrist & Heel.......... EM-SS Taps 2273 Drills ...... 664, 666-667, 674-675, 681-682, HAND TRUCKS, 
Сас ЕТТИ АС Е Lubricants & Oils e 685-687, 690-692, 695, д-Ғгате................. 1165, 1278, 1280 
А ВЕ [AU ET Sasso caosa nent , 2273-2274 |, +... ОНИЕ MOr TAAN ДЕЕ Кас апшарсодозопас аре 1181, 1186 
Wire A оввеав ривая: Safes с к ЕЕ 968 Неайѕ &Тірѕ........................ 826 Вайегу-Ромегей.. <- 1171, 1173, 1183 
Тар Me Mn e 2262, 2267, 2272-2274 56І5............................... 823^ Convertible n n 1183 
GROUNDS, Tackers ............................ 888 Cylinder... ‚ 1169, 1175, 1184-1185 
Magnetic Мейіпб................... 2426 GUNS, Trolleys ............................ 673 Drum & Pail... . .1139-1140, 1143, 1186-1187 


Raised БОГ... 392 Abrasive Blasting............... 2402-2404 Eoldables e ол 1184 
Adhesive .......... 670, 679, 684, 688, 2172, HAMMERS, RTI IC Н a ONE 1187 

GROUT, s ar e ояи 2219,2233,2288 АГ..................... 2358, 2512-2513 General Purpose ‚.. 1147, 1181-1183 
Bajos л куна ЕУ arte RE 89) Дз: 2233, 2515-2516, 2518, 2582 Ва Рееп................... 823-824,861 Industrial... .. ...... 1147-1148, 1154, 1156, 
Brushes И c 8891545. АГ Саш. 2233 ВІаСКӘПЙ..................... 823,238 . 1160-1164, 1168, 1181-1186 
Cleaners 1511, 1518-1519, 1522 АігНімеі.................. 683, 2505-2506 Chipping. ........... 814, 825, 860, 890,999, Luggage... ‚.. 1183-1184 
889 LER Medical'Oxygen eras ea 1169 

Platform. . . ‚1148, 1160-1164, 1168, 


1182-1183, 1341 
Sealant Applicators “ ] Я 
Sealants о уыс 2 20) 2222224 20 2219,2233-2234, 2236 
SPONGES vers атте Drain Cleaner........... 670, 861-862, 3010 


118 
. 1160-1162, 1164, 1168 


Dry Blast Сабіпеї. .............. 2402-2403 
GUARD BUILDINGS................. 1310 Drywall Норвег... 887 ТІСК.......... O14, 020, 000, 070, 333, 440 Wire 5ро01..................... 847, 1164 
Epoxy E cH IE 670, 2219 
GUARDRAILS & ACCESSORIES Foam кн ED US 1834, 2236, 2238 HANDBOOKS (SEE BOOKS) 
К ТП 10431108, 11311310, 1816, aaor 2238 АШЫ 
ҚҰРАУ ырас RE 1319, 1794, 1797, 1928 бгеазе......669, 679, 684, 933-935, 937-938 Riveting . . . . . . . 814, 825, 860, 890, 999, 2426 HANDICAP 
Heat uq a M ANAND 679, 738-739 Нооіпа............................ 825 Carts 
GUARDS, MIG (Metal Inert бав)................. 2412 — Rotary ......... 664, 666-667, 674, 682, 685, Pool Lifts . . 
Air Conditioner Condenser............. 3094 Май........ 669, 679, 888, 2496, 2498-2500 Signs 
Airless Spray Gun Tip ОЕ 937-938 
Ат..... 1690, 1704, 1721, 1733, 1735, 1757 0 contol cis a оао 8 HADE 
Blower . ...2940, 2980-2982, 2984-2985, 2987 Paint Ѕргау.............. , 1625- l Dip Coatings 
River o О 683, 2135-2136, 2505-2506 5РІ-Неай...................... 825-826 — Magnets 
Sandblaster.............. 2402-2404, 2516 Мейіп0....................... 825, 2426 — Ties. Circuit Breaker 
Soldering . . . ........... 360-365, 684, 2437 
Spool eee eee I e E 2412 HAMPERBAGS.................... 1535 HANDLERS, 
Spray... . .1002, 1591, 1611, 1625-1628, 3011 Drum... ‚.. 859, 1140-1143 
КІ Staple е 668, 683, 888, 2500-2501 НАМРЕН8.......... 1159, 1169, 1476, 1535 рціроѕійоп Аіг..................... 3091 
р. 1810131813192363. Welding. n a на 2412 
Fan....... 294, 2916, 2927, 2934, 2940, 3090 HAND HANDLES, 
Finger esee к He т о 294,1691 GURNEY CASTERS Бі0сКв................... 905, 2366-2367 Adjustable Workholding............... 2322 
i Be 1264017752 Суу 1192-1193, 1199-1203, 1206-1211 — Brake Міпспев...................... ТОВА АТГ Fillers ce ee to DP еее 3052 
Cleaner Dispensers ............. 1496-1408 Ати 1551 
GUTTER ә... ee e nenne 1501,2728,2736 Broom & Brush . . . 903, 1534, 1537, 1541-1542, 
Brains ee eee ee Ны 980 Cleaner Міре................. 1500;2446» Те ТЕ 1544-1547, 3095 
[ETC SERI I ы D КСС 1868  Cleaners............ 1490-1488:1501: 27307-77 890 
Conduit Bandol 2222222. 848 саршпеЇ...................... 2003, 2018 
GUTTER DEICING CABLE Greams ........................... 1498 Cable Connector ..................... 923 
EndiSeals ЛЕН СО UA ТЕЗ 3067 Crimpers & Dies.......... 357438 5982 0 | Cam M 2322 
Hangers a ORE 3007 +... 812, 845, 851, 853, 922, 2751, 2805 — Concrete Ғоа....................... 890 
Power Connection Кіз................ 3067 Dryers & Accessories................. 1493 “Concrete Places ие 890 
Root ClIDs «o Hes cM UAE 3067 Files & Ваѕрѕ.................... 816-818 — Conduit Вепйег...................... 848 
Spice tee ДЕ EE EE 3067  Grinders............ 665-666, 677, 681, 683, — Deburring То0ї...................... 2401 
Disconnect Switch. ................... 290 
GUTTER DEICING CABLES . . ......... 3067 Door. ..... 
Drive Socket 
Dust Мор... 
Exit Device 
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Medical Light 
Мор 903, 1532-1534, 1536-1537 
Operating Месһапіѕт................. 290 
Paint Roller ...... 


Roler уу ташш шылын зан 
Соор 


Shovel 2.2.22... 
2744-2746 

... M21 

TTS 
Socket Flex ........ 773 
Soldering Tas O09 
Squeegee . . . 1534, 1541, 1546-1547, 1550-1551 
T. ‚ 762, 773,852, 1009, 1121, 2323, 3095 
Tapered . . 2324 
Tapered-Tip Broom . .. 1541 
Telescoping . . ‚ 1534, 1546- 1547, 1551, 3095 
Thermometer Gripping NEE, 590 
Threaded Тїр... 1534, 1537, 1541, 1547, 3095 
Tool Chest - 2018 


HANDRAILS . . . 


HANDS-FREE 
Drinking Fountains 
Раев е 
Sanitizer & Soap Dispensers 
е 1496-1499, 2736 
‚. 2725, 2728-2731 
Towel Dispensers. . . . . . 1485-1486, 1491 
Mash баһб: 222222222. 1557, 1844 


1131, 1316, 1481, 2759-2761 


HANGERS, 
Airline. ыы е 


.. 2147, 2168 
бол... .. 308-312, 2827 
Cubicle Wall File .... 
Dock Chock Chain . . . 
Document Pocket . . . 
Drop Ceiling........ 
Gutter Deicing Cable . 


Lighting Fixture . 309-310 
Pipe ........ 308-309, 312, 2074, 2788, 2796, 

ЖОҒАЛ 2799, 2827-2829, 2832, 3096, 3099 
Rodi eee е 


Wood 


HANGING 
File Cabinets & Systems ............. 1337, 


Scales 
Straps 


i-40 GRAINGER. 
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HARD HATS & ACCESSORIES 

АРААР 523-524, 526-527, 530, 1635-1640, 
VER esee балет NT ER E И 1642, 1648, 1725 
HARD START KITS, 

Air. Conditioner: алшы eoo 3031 
Compressor zs 

Heat Pump 

Refrigeration 

HARDENERS, 

AO Body Ше Е 907 
Concrete АА 1633 
HARDWARE 


ATE E 2005, 2007-2014, 2055, 2762 
Garage доог. .................. 1121-1122 
Window 055022202 2018, 2055 


HARMONIC BALANCER PULLERS 
bnBaddonpbonadboabddaugdopnsu 909, 912 


HARNESS 
Accessories......... 

Lanyatis cs аа 
Lumbar Pads 
Saddle Seats 


HARNESSES, 
Alternator. 2.2222... 2055 


Battery 
|ы е 


HASPS, 
Hines Сы cies ERE 1962 
lockout s 288, 1913, 1917, 1959, 1962 
Padlock ен 196, 288, 1959, 1962 
Security TS 288, 1959, 1962, 2016 
HASTINGS MAGNIFIERS........ 2341-2342 
НАТСНЕТЅ ....... 823, 825, 860, 1007, 1949 
HATS, 
Baseball ees dedere RR RDUM 1641 
Cold-Protective ................ 1638, 1642 
Cooling: ssec eterne emer 1641 
Flame-Resistant .................... 1730 
| oe P 1635-1637, 1725 
in Mec E 1 
МЕШІП( ае 1733 
HAZARD COMMUNICATION 
Binders e 525006 1898-1899 
Jobsite:Genters = aeae 1899 
SIQNS аена 1527, 1882-1884, 1886, 1897 
Training Posters. . .............. 1898, 1907 
HAZARDOUS LOCATION 
Ait; боп Поле... 2991 
Blowers............ 1798-1799, 2986-2987 
Cable Соппесїогѕ. ................ 314, 318 
Conduit Bodies: 02. 307 
Conduit ЕНП 307, 313 
Emergency Lighting............... 467,510 
Fans. eer 1798-1799, 2919, 2940-2941, 
Assur RePEc 2955, 2958, 2960 
Handilamps ste аты 516, 530 


Lighting Fixture Accessories 
Lighting Fixtures ......... 434, 467, 81- 485, 
Ке T 504, 510, 1624 


Marking Таре.................. 1880, 1926 
MOLIS. ео н 28-29, 2675 
Outlet Bodies. eese 307 
Outlet Boxes: е 313 
ll e ETUR 332 
Portable & Task Lighting............... 516 
Portable Evaporative Coolers. . . . ....... 2998 
Power:Supplles;- 2222222. 210, 212 
Pumps рза л: ет 2627, 2649 
Pushbutton Contact Blocks............. 248 
Signal Lights .......... 271, 484, 1918-1920 
Speakers =... 2052 
Поре 1918-1920 
Switches Мз са ТЫ: 242, 255-256, 259 
ШТ 3026 
ІЗЕТТІ 762, 766-767, 771-773, 786, 
dm 798, 802, 824-825, 859-861, 885, 1547 
HAZARDOUS MATERIAL 
[^ WM MEE MET ENSE 1562, 1856 
Cabinets: eese ves 1815, 1836-1841 
Containers злу: 1135-1136, 1815, 
RUM Tm 1855, 1863, 1865 
Disposal Systems .............. 1606, 1840 
Drum Storage Rack Shelves ........... 1861 
Drums eese esc 1135-1136, 1861, 1865 
Labels. o exer 1882, 1897 
Neutrallzets -tman ее 1855 
ОуеГрабК$:-...------.-: 1135, 1855, 1865 
|j в. „еее еннан 
Shipping КИБ: а: 1403 
DUGG Е 860 
СЕКЕР РЕР: 1855 
Storage Наско: 1861 
SOMOS- аа 1863 
Vacuum Cleaners.......... 1564, 1570, 1572 
HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA 
INTERFACE) 
Adapters eec orar Ex vances 351 
Dallas s Аа RR UD 351-352 
Connector т 348, 350-351 
Couplings: ыз can estensione ems 351 


Марав ОЕА 350 


HEAD IMMOBILIZERS.......... 1950-1951 
HEAD PRESSURE CONTROLS ........ 3031 
HEADGEAR................... 1639, 1680 
HEADLAMPS .. . .523-524, 526-527, 530, 971 


HEADLIGHT RESTORATION SUPPLIES 


HEADLIGHTS, 

йы анай ООШ 971 
HEADRAILS, 
Toilet Stall. eve eroe rt ERR 2762 
HEADS, 
Ain Circulator’ луч КА ы: 2917 
ВГООШ Lees 1539-1541, 1546-1547 
Camera гесе асы челе ыйыы 615-616 
КЕНТІ 1518,1535,1538 
Hammer с е EAE 
Limit Switch.......... 256-257, 260-261, 263 
Magnifiers = 2342 
Micrometer: see eee 2331 
Mop eeiam Ries 1530-1537 
Рр. 2636, 2648, 2654, 2695-2698 
Shower . . .1826, 1953, 2706, 2744-2746, 2761 
Sprinkler зше хаз указан,» 2764 
үк а: 2315 
Torque Мгепсћ............... 788, 794-795 
Tubing Press То... 2800 
Vacuum Cleaner. .......... 1482, 1565, 1573 
Vibrato Шс ease huele ens 149, 673 
HEADSETS, 
2-WayRadib cunei onus 2027-2032 
Bluetooth Wireless............... 612, 2028 
Cell Phone & Теерһопе................ 954 
Therinal Magers >. seen em 612 


HEADWEAR, 

Cold- Protective Sue ace 1642, 1730 
Cooling: оао 1640-1641 
Flame-Resistant. а... 1730 
ДАРАА peux Rs 1641 
ФАЛНАГУ;;22222222225....... 1749,1756 
HEARING AID BATTERIES. ............ 534 
HEARING-IMPAIRED EQUIPMENT. ... . 2036 
HEARING-PROTECTIVE 
БӘПМШІ6....2252..-222-..2-.. 1648-1649 
Байрас ех 1643-1647 
НЕАТ 

DII RE 1831 


. 220, 639, 3020-3023, 3025-3028, 


Controls . 
os . . 9030, 3033-3035, 3066, 3071, 


Detectors- oo d жауу 1831, 2051 

Exchanger Fan Віайеѕ................ 2950 

Guns & Accessories. .......... 679, 738-739 
8 

Retaining 00015................ 1118-1119 

Sealer Repair Кіїѕ ................... 1409 

Sealers. ... 

Sequencers 

Sink Compounds ................ 359, 3012 

SinlGPastei л Ace teretes 359, 3012 

Sinks ... 

Slingers 

Tape.... 

Tools ... 

Transmission Compounds 

HEAT & COOL UNITS, 

Room... 2990-2993 

Through-the-Wall 2992-2993 

Window 2990-2991 

HEAT EXCHANGERS, 

Brazed Plate iie eee ere rernm 3039 

Hydraulics deesset eee 

Shell & Tube 

HEAT PUMP 

AlriHandlersz. с 3091 

ботр/е55015:....-..-..-..-..-..... 3014 

Condensing ЏпіїЅ. ................... 3091 

Contiols. онен 3021-3022, 3026 

гате 2993 

Evaporator.Colls о 3091 

Fan Blades: „оон етая 2950 

ҢӨ ГӨН. с ае 3015 

Нага тате 3091 


Switches; аан 3016 
Thermostats. ........ 3020-3022, 3026, 3091 
МАШ ое емее не 3092 
Ша! 9186уеѕ «eene 2992 
Window Мошпів..................... 2990 
HEAT PUMPS, 

MA Split: rrr cer 2994-2995 
Split System... 2994-2995 
Through-the-Wall. .............. 2992-2993 
HEAT-SHRINK 

Terminals... ааа 383-386 
Torches . ‚.. 960-361, 739, 1003, 2437 
НЕЕ 370, 376-378, 1378, 1422 
HEAT TRACE 

Application Tape .................... 3067 
Cables . . 
КЕШ 
Connection Kits 

HEATED BLANKETS.................. 954 
HEATED CLOTHING, FOOTWEAR & 
HEADWEAR ....................... 1774 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Heater - Holders 


HEATER 

BIOWeIS 5 3086-3088 

Brackets & Mounts ... 2947, 3070, 3073-3074, 
Bh ETE 3076-3078, 3081, 3088-3089 

Cabinets, Hydronic 

Cable КИ. 

бап кр К ЕС IEEE 

боппесііе:..-........... 2717, 3070-3071 

Controls s rs 156, 639, 3023, 3025, 3027, 
АЕРА 3030, 3034-3035, 3066, 
ЕН 3074-3075, 3079, 3081 

СОГОМ 3067, 3078 

COVEIS а анааан ege 3074 

Diffusers е 3084, 3087, 3090 

Duct'Adapters;- e шш: 3084, 3086 

Elements ...... 3065, 3067, 3079, 3081, 3089 

Expansion Tanks 2662, 2717 

Extensions :.- 222222222. 

Eloorboaris 2222222. 

Flue Stacks кшк ees 

Guards аан 

LOUWERS 2-6-6. 

МӨ22165 О e 

Outlet Registers............. 

Reflectors ee e $ 

Register Kils зу eraa aaaea 

Replacement Parts ........ 3045, 3079, 3081 

Thermostats. . . . 2926, 3021, 3023, 3025-3027, 
EM 3034-3035, 3071-3072, 3074-3075, 
Sees ы атысы 3078, 3084, 3086-3087 

Transformers... eros eer tere eet 3075 

ПАТКИ а ааа ее 3075 

ЧӨП КИБ EE 3087-3088, 3091 

Vents ee oS. i cesse 3087-3088 

Wires е 230-231, 3088 

HEATERS, 

Ваѕзероа 222222222 3069, 3072, 3089 

Bathroom & Restroom...... 3071, 3073-3075 


9 
Ceiling . . . .3073, 3075-3077, 3087-3088, 3090 


Circulations ы Са mes 3065 
Confined Space... eee 3070 
Construction . . . .3068-3070, 3077, 3082-3088 
Control Cubicle ............ 294, 3065-3066 
Convection.......... 3068-3070, 3075-3076, 
ЕНТ 3078-3079, 3082 
боуёзс ы Е 
Drum & Barrel 
ОШО е: 
Electric. 
Enclosure 
Eyewash Station 
Finned Е 3063, 3065, 3072, 3089 
НООС 3071, 3082-3084, 3086 
Garage. . . .3070, 3073-3074, 3083, 3085-3088 
Das: 2222. 3082-3084, 3086-3088, 3091 
Gate Operator... зуу. шижат. 1969 
Greenhouse 2222... 3078 
Hydronic? ох олот 3072, 3089-3090 
Пею 3063-3065 
Infrared ....... 3069, 3071, 3079-3080, 3088 
Kerosene оаа 3084-3086 
laboratory 22-2... 639, 1138, 3078-3079 
Milkhouse а 3069-3070 
МО Ае 162, 165-166, 174 
ОЕЕО РЕ 3085-3086 
Patho: ее 3079, 3082, 3088 
Plenum eaea Н 6 
Portable . . . 2997, 3067-3070, 3082-3086, 3088 
РУ. 22020000... 848 
Radiant ........ 294, 3068-3071, 3075-3076, 
ЕНЕН 3079-3080, 3082, 3084-3086, 3088 
Refrigerant Tank .................... 3013 
Respirator Air. ................. 1680-1682 
Room ss 3068-3075, 3086, 3089 
Salamander.............. 3070, 3083-3086 
Shelter: 222222022452 eR 1953 
[rt fe 3068-3070, 3073-3074, 
КОЛАК: 3077-3079, 3082-3084, 3086 
ы ай E 3089-3090 
3063, 3065-3066, 3079-3080 
Rene р O Күр 3082 
‚3070, 3084 
agin PoE ХАЛДЕ 3071, 3089 
Torpedo ае 3083, 3085-3086 
ШИ: sees 3075, 3077-3079, 3087, 3090 
Ма. 3069, 3072-3075, 3077-3078 
WashidoWno: аен 3078 
Water..... 1953, 2712-2716, 3063-3065, 3090 
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HEATING 
Element Sleeves .................... 3081 
Elements ......... 362, 365-366, 1409, 3065, 
ee ee 3067, 3081, 3089 
177-180, 182 
ТН ТТТ 639 
Ed 2433-2435 
HEATING CABLE ACCESSORIES ...... 3067 
HEATING CABLES, 
Uteris ы мак emp 3067 
ub e EE 3067 
HEDGE TRIMMERS & ACCESSORIES 
Pee e MR SEA EMEN ee 679, 1004, 1006 
HELICAL 
Thread Insert Tools ............. 2137-2138 
Thread Іпвегі................. 2137-2141 
Wire Insert Тарв...... 2137-2138, 2141, 2270 
Wire Inserts 552 noe 2139-2141 
HELIUM REGULATORS ......... 2430-2431 
HELMET DRYERS .................. 1775 
HELMETS, 
Firefighting): serere 1936, 1944 
NFL Branded ел a 1635 
Rescue & Climbing ............. 1637, 1936 
Respirator ...... 1675-1676, 1679-1683, 2407 
МШейіпа.......-.... 1677, 1681, 2405-2407 
HEMOSTAT PLIERS.................. 837 
HEPA 
Air Сбірәпеге............... 719, 3059-3061 
Air Filters....... 636, 2408, 2989, 3056, 3059 
РЕР 1003 
НЕХ 
Bit Sockets. . .761, 763-765, 768-770, 858, 948 
Bolts... sees 2055, 2057-2059, 2061-2062, 
xu qu UR ORG 2064-2071, 2073, 2103 
ШЕТІНЕН 2775 
Drivers essere 768-769, 796-798, 800 
Keys & Sets ..... 756, 759-760, 798, 803-805, 
телен RE 846, 859, 861, 3040 
Locknuts . . . .2056, 2079, 2082-2083, 2771, 2779 
Мело rem 1010 
Nuls. eoo 308, 2055-2056, 2079-2084, 
dm НОТА ине 2087, 2097, 2198 
ПЕТ A ИАН ЕЕТЕАИ 2775 
Screwdriver Bits ......... 704-706, 708-709, 
ERR 769, 797, 800-801 
Screwdrivers . . . . . 705, 796-797, 799-801, 855 
ЕРИ 308, 1106, 2055-2068, 2097, 
ИИИ 2100, 2105-2107, 2110, 2112 
Shank Drill Bits .............. 698, 703, 708, 
Ee reme 849, 2240-2241, 2249 
Sockets ........ 705, 758-761, 763-764, 766, 
Se 768-770, 776, 858, 948 
Standoffs АН лер Еш ыс: 2148 


Wrenches. . . .702, 791, 798, 803-805, 859, 861 
HID (HIGH-INTENSITY DISCHARGE) 


Floodlights а-л: 433, 444, 510, 515 
High-Bay Вейесіпге................... 480 
Portable & Task Lights............. 515,517 
роо: 444 
Ма! Равкетен? oec d 504 
HID BALLAST 
Соге Calls жк e ет лл КЕ 459-460 
Housings s: а асан! 480 
IgnitOrs: osc sore 2222222. 460 
HID BALLASTS. ................. 459-460 
HID FIXTURES, 
Floodlightzs er reete m 510 
Hazardous 1осайоп................... 504 
ШОП Вау see cere ал 480 
High-Pressure Sodium (HPS) 

аы о ЕК 480, 504, 507-508, 510 
ПОМЕВау > атала А 480 
Metal Halide......... 480, 482, 504, 508, 510 
RoadWayi e so сло: 507-508 
\Мапдаі-Аеѕіѕїапі..................... 482 

ЕТЕНЕ ВИНА ВАЕ НАЕ 504, 508 
Warehouse: ЕЕН reete e s 480 


HID LAMPS, 

High-Pressure Sodium (НР5)........ 432-434 
Mercury Марог.................. 432, 3093 
Metal Halide............. 430-435, 444, 517 
HIGH-BAY 

Ballast Ноивіп06..................... 480 
Fluorescent Fixtures .............. 479, 483 
Heaters: <->. ta near ee 3071, 3079-3080 
HID (High-Intensity Discharge) Fixtures. . . . 480 
ПЕШАК ня 478, 480, 484 
HIGHLIGHTERS .................... 1364 
HIGHWAY 

Safety KIS: з... oo eme 1935 
Signs КЕ 2522. 1129, 1922-1923, 1927 
Triandles ае 1935 
HINGE 

ТІС E ТТ Е 1962 
Kitsa eneg eens 964, 2962 
HINGES, 

Adjustable-Spring ................... 2009 
Ball Bearing. . ............ 2007, 2009-2010 
|o Mee EE 2013 
|l ngu nas ecds кыы Р 2008 
Cabinets 22.22.2222... 1274 
Center Pivot: хаа ш отын ыс 2012 
Commercials к ss 2007-2011 
Concealed! 222222222. 2007 
Conti uos: е 2012-2014 
Door- caa 1122, 1315, 2007-2014 
Double-Acting; 22522222. 2009 
Electrified s мл лс: 2011 
E E калиш 1315 
Full-Mortise. ............. 2007-2011, 2014 
Full-Suifacas «oe eere en 2007-2014 
Garage Поог ае 1121 
Бегей! 222222222. 2012 
Най Mortisa s: e a peer 2010 
Half-Surface ............. 2010, 2012, 2014 
Hospital-Tip......... 2007, 2010, 2012, 2014 
institutional «cere en 2007-2008 
UO oio o берк кл OCA NE 2014 
NOMOW: e eane e 2011 
No-Hole............ 2008-2009, 2012-2013 
АЛО ооа Е 2012-2014 
Pivot 222222202204 4 40145. 2011 
PlainiBearintj- 2.2... 2007, 2011 
Prison е 2007-2008 
Residential 2e Ес дл. 2009 
Screen оог: 2009 
БОСИ анаа 1121, 2008-2009 
Әріп 222222222222... 2009-2010 
Structural Framing. <+ <s: a osana 1315 
Swing Clear... isset caresses 2010 
ШЕРТ cease 2008, 2011, 2014 
Мела 2222222 20 2962 


HITCH 


Doce T 
пене Rilngsis scies 
Pins 6 Срб 


Receivers & Extensions . . . 


Safety Cables & Chains . . 962, 964, 
NR дан . 1085, 1107 
ер гапе 960 
ПЕЛИ К 964 
Wire Connectors < cassee enne nna 964 
Wrenches a e E E 962 
HITCHES, 
ralera e ene 957, 960-961, 963, 1000 
HOES, 
Conce o Placere е 860, 890 
Ideen E EU 1949 
РОО Огабе euer 1457-1458 
Са епо 860, 999 
Mortar Mixing... 2. usnm 860 


Find even MORE on Grainger.com? 


HOG 
RindiPllers Е 837 
Н б елед: тыи кт retener 2837 
HOIST 
Chain Containers 2...2 1055 
Control Buttons eea Е 241 
Contool саре 337, 340 
(КЛ ЫЫ ОШ k rettet 1910 
Hook Assemblies . . . . . .......... 1069, 1085 
Latch Assemblies. ................... 1071 
PowerlUnits Е 2472-2474 
RINGS «cisco me y ens 1068-1069 
Seales = 222. 1065 
Slings. 944, 1074-1079, 1085, 1106, 1141 
Капае онаа 
Swivel Hooks . 
Trolleys ............ 
HOISTS, 
AUTOMOTIVE лак eine 944, 1064 
[Ui y куи TET ds 1059 
Chaim Се ла 1050-1058 
Еее а 1050-1054 
Engine; зул Лакты ача чабы ы 944, 1064 
D M E 1057-1059 
Майа: esce ее 1056-1059 
Mobile Ss cei a аа ыы 944, 1064 
Pheumatic нл алт ТО: 1055 
Ratcheting Ын ади T 1057-1059 
[ор к чын ы NER UMEN 1054 
Саноо 1044 
Trolley .... 1051-1052, 1057 
Мер: гаро 105 
Wire Воре а 1054, 1059 
HOLDERS, 
Abrasive Disc Рай.............. 2374, 2376 
Abrasive Sheet. . ... 905, 2366-2367 
ВАС В ET 1970 
Bat CI ена еен, 354, 922 
Beverage Cup .................. 954, 1818 
[no ger EE 1898-1899 
ЕШ. . 704-705, 707-709, 711, 
Onn Cre rere 766, 800-801 
Blast Cabinet Gun... eccrine 2402 
Blast Cabinet №2216 ................. 2402 
Blow. ПИП cesse use gre Reno ai EE 2517 
Broom ...... . 998, 1525, 1542 
Вивіпевебаг(2. е 28 
бай СХЕ АА ООЛАК 1278 
Серпе 753, 954 
Certificate: 222220222211. 1358 
Cleaning Supplies ............... 998, 1525, 
Wet зы есу 1542-1543, 1547 
(ШОШО FOM 22-2. 1355, 1382 
Computer Кеуһвага.................. 1325 
CrimperDle ае. 382 
Deburring Віаде. .................... 2401 
Document .. . 828, 954, 1383 
Door... 1342, 1976, 1985, 2003-2004 


Drill... 


[FHI Зьваввовооваввовварвдаврван 2417 


НЕН; 163, 182, 185-187, 394, 929 
Garbage Can Піпег................... 562 
GIOVE еее ылдын eee те iecore 1719 
Grease бупн 933 
Griddle Рай orem 1548 
Hollow Socket Bit ................ 707, 709 
Identification Вайде. ................. 1970 
ПОСА ае 2335, 2339 
Job Toket а e E 828, 1383 
Кеу.... .. 1964, 1966-1967 
Label .. . . 828, 1245, 1900 
Leatfier ТОО ваа еза ананас 753 
Light SUCK еа 1890, 1925 
Мада пее 1349-1350 
Magnetic ВИ Тір...................... 704 
Marker eser eir ree 1367, 2430 
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Май eem Clothing . . ...... 
КН Conveyor 

Notepad. .......... CUD oie на 

Paper Towel Roll . ЛЕ 

Велей; c. cess Fall Protection 

PHONG! ое Fork Truck 

Plastic Bag. ........ Garden s.s creer rers 

Plier nee Grab: касы б о 

Polytubing Roll. . . . . . Hoist Swivel 

Respirator Filter ҢӨ ЇЙ женк акта к кажан o 

Safety Tag ......... -1892, EEUU PUE 

Screwdriver Bit . . . А lifting. 

SDS Jobsite........ Magnetic 

Set Screw ....... чое ИЕ Ое 

Shell Mill ........ Paint Сап аео 1620 

Shovels sme 

60П-..-..22.-..--......1245,1872,1527: Ре... 

SOCKBl eee ccce Лс лл ЛАТА И Незспе е 

Spray Gun 

Strip Brush dle os ec eee een 

ПЗ ВЕ seres xoa aree кзы: 

Tape Measure 

Tape Rule 

Test Indicator 

[ECT шш EIE MEET RUE. 

Toilet Tissue. ........ 1488-1489, 2760-2761 5шШае............................ 

Do UM 

Traffic Citation КН. 11992 ЗММ. 

Гат бопе e с 1932 ETOO ИЕ 

Tubing Brush ае ДОО ТӨ masses ыткыт кукын: 


1279, 2019-2020, 2760-2762 
ванБавьвваваһвай Ба 1278, 1280, 2020 
E о одда 1069-1071, 1085 

Donduduaddus Ub end 1071, 1085 


1 
. 819-820, 850-851, 860, 1360, 2357 


Punches. . 

Saw & Cutter Accessories.......... 701-703 

Saws & Cutters ...... 701-703, 740, 814, 849 

HOLSTERS, 

2-Way Radio ............. 2024,2029,2031 HOPPERS, 

Camera S605 Dumping E е рн 1155 

Cell Phone & Tablet Self-Dumping. i 

Meter еен Jr. е ЕО eer 

Multitool 

Thermometer HORN 

WOOD cs Е 753-754, 809, 812, 856-857 Ассеѕѕогіеѕ......................... 955 
Strobet аан оше 1920 


Aluminized 

Balometer 

Chemical-Resistant . . . 1623, 1686, 1 Hazardous Location............. 1919-1920 
Cold-Protectivo:- ае 11642. Рато ра dem s 2038, 2040 
Disposable..... 1623, 1681, 1686, 1755-1756 Веѕопайпо......................... 1919 
Emergency Preparedness ............. 1684 Warning............. 955, 1919-1920, 2052 
Escape e 1675, 1684 

Firefighting ........ .. 1730, 1944 HORSESHOE 

Flame-Resistant .... 25. 1790, 3944. Magnets 2202.22.22... 827 
FUNG to. osos Oed Spas SARI RE 636% OSHS SS e 2055, 2180-2181 
Heat-Protective . . . . . . . 1730, 1732, 1944 

Kitchen Exhaust....... ..1466, 2945, 2955 HOSE 

Laboratory Evaporator. . Adapters ........... 1013, 1565, 1572, 1575 
Lighting Ре cose mese mee О 20... 1947, 2485-2488, 2536, 2690, 2743 
НАШ po TAS 1141-1146 Losses 2765-2767, 2854, 3006, 3099 
Вапде cene sats Bibb Vacuum Breakers ............... 2903 
Respirator ...... 1675-1676, 1679- 1684, 1686: Bibbs.... serves 2744, 2911-2912 
бріазһ-Несізапі.................... 1732: к. е 1947, 2765, 2767 


Couplings. . . 919, 965, 1013, 2485, 2519-2522, 

ЖКК 2530-2531, 2586, 2765-2767, 3006 
Crimpers ....... 918, 2483-2484, 2530, 2534 
ЕДІ ТИ ТН ИТ 5222615 
Cutter Replacement Parts 867-868 
Cutters. . . .684, 735-736, 867-868, 2621, 3010 
End: Closures: aee aee 2764 
Fastening Clips ............ 965, 2531, 2621 
ЖЕ 2735, 2743-2744, 2911 
ННІ... 409, 919, 1947, 2482-2486, 

ee 2489, 2519-2522, 2530-2531, 

casper T 2609, 2656, 2671, 2765-2767 
Сазе ot en EDO. 1013, 2767 
Halters: eee xem 2530-2531 
Hangers e aoa ea e des 1016, 2732 
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Manifolds eee ue Rd 2426, 2461 
Nozzle Адартв5..........>...-..-... 2536 
Nozzles ....... 1014, 1948, 2461, 2743, 2909 
РІП дал reuse setae 918 
Protectors «usse ees 405-406, 408, 1129 
Quick Connectors............... 1013, 1521 
to eee 2491, 2519-2522 
АСКЕ а 1016, 1946-1947 
Bats к.а iz 298, 405-407, 1129 
Repair Kis... wane 1013, 2426, 2825 
Safety Cables: emere 2530-2531 
берагав:-.................. 965, 2621 
Swivels: Ритр 2671 
Swivels, ЅргіпКіег ................... 2764 
System Components, Modular. ......... 2461 
NAINGS аа 2461, 2491, 2743 
HOSE ASSEMBLIES, 
ДЇ зу {злу ыы 1683, 2604-2606 
ОЕ E р а ое 
Chemical........... 2610-2611, 2842-2844 
High-Pressure ........ 382, 1594, 2472, 2481 
UCR EE 2606, 2842-2844 
Нуйгашііс............. 382, 597, 2472, 2481 
ОЮА а 2610 
Pneumatic.......... 2586, 2604, 2606, 2611 
Water e E 2606-2608 
HOSE BARB FITTINGS 


paapgimnoa 2519-2522, 2530, 2609, 2656, 2764, 
EEEO ADE 2767, 2805, 2815, 2849, 2853-2854 


HOSE CLAMP 

Drivers’: See 2а ce 802 
pliers mist e REE 918, 2534 
HOSE CLAMPS, 

Bandit е 2531, 2533, 2535 
Рае 253 
ЕП ааа: 2531 
Stainless Steel............ 2055, 2531-2534 
Worm-Drive . ............. 2055, 2531-2533 
HOSE KITS, 

Air Conditioner. ........ 2e 919, 2996 


HOSE REEL PARTS & ACCESSORIES 
СРЕ 1016, 2523-2524, 2526, 2528-2529 


HOSE REELS, 
Air . . .398, 1016, 2436, 2523-2526, 2528-2529 


Hydraulic eR 

Motor Driven: а 528 
Multiposition Mount . 
ОШ 
Pneumatic . . . . . 1016, 1594, 2436, 2523- 2529 


МЕО sso rre 2436 
HOSES, 
Abrasive Blast Cabinet................ 2402 
Abrasive В!абїїпй.................... 2402 
Agricultural Fuel -znanim aas anaia 2671 
Agricultural Spray .............. 1629, 2606 
Altos ee 1626, 1676, 1680-1683, 2436, 
A A an 2461, 2613-2615 
Ait; Brake: oec ensem 965 
Air Conditioner Charging . . ........ 919, 3006 
Ait; Moverse еее 2613-2615 
Air. Test Extension eee 2825 
Airless Paint Sprayer............ 1628-1629 
Bead Blasten 2... 2402 
ВЮМеГ ааа 988, 2613 
Braided ....... 1594, 2482-2483, 2485, 2586. 
penne cae 2605-2606, 2610, 2806, 2842-2844 
Braided Wire Reinforced ......... 2482, 2485 
Brazing =... 2436 
Breathing Air Supply ....... 1676, 1679-1683 
Charging. esr trees 919, 3006 
Chemical...... 1629, 2604-2606, 2608-2611, 


Dry Blast Сабіпеї. ................... 2402 
DUCHIG) -se eere ere 2613-2615, 3099 
EPDM. . . 2436, 2604-2606, 2608-2609, 


eer re 2611, 2690, 2743, 2909 
Evacuation.......... 2609, 2637, 2690, 3006 
Exhaust Cene а кыт ИЕ 2606 
Extension. ..... 1000, 2362, 2461, 2825, 3006 
Extraction. . 1577,2408 
FIRS AES cra eed tru S dnd 2613 
i m rm 1946-1947, 2607 
Flexible Metal ............ 2610, 2842-2844 
Food-Grade „ос 2612, 2614 
nr ET 2436, 2610, 2671 
Fume Exhauster....... 360, 2362, 2613-2615 
Gardens уз ete О 1015 
ТЕ 2436, 2610, 2842-2844, 3084 
Gasollne| PUND: 33208873: 2610 
Grease! @йП Еее 935 
Heat Pump. . . 

Herblelde.. eres 2606, 2608-2609 


.. 982, 1594, 2472, 2481-2485, 
2606, 2842-2844 
1015, 1594, 2606, 


hrec dee Pe 1731 
Jettera ыы NUN Nu MR 1593 
EURO DI TIT 2606 
Liquid 1626, 2604-2606, 2612-2613, 2615 
lp ooo eee eer 2610, 2842-2844 
Pubricantz- e E repete 2461 
Manifold баиде................. 919, 3006 
Майле ее 2606 


Multipurpose............. 1629, 2604-2606 
Natural Gas ......... 2436, 2610, 2842-2844 
Nylon 

Oilfield 

Paint 


. . 965, 1015, 2461, 2483, 2485, 
04, 2606-2609, 2611, 2613-2615 


Pneumatic Ехепвіоп................. 2825 
polyethylene 535778 2485, 2608, 2611 
polyurethane mcer e Г 2611 


Pressure Washer ... . . 1591, 1593-1594, 2606 
2436 


Refrigerant. tase 919, 3006, 3012, 3094 
Respirator -eo ennan 1676, 1679-1683 
Rubber. . . . 896, 1594, 1629, 2436, 2481-2485, 
. ++... 2586, 2604-2607, 2610, 2613-2615, 
sete vete e ien teet 2690, 2732, 2743, 2909 
Sandblasters 22.22.2222. 2402, 2611 
Sewer Pipe Сіеапег.................. 1593 
Shower . . 1823-1824, 1826, 1953, 2746, 2748 
Soda Blasteti- cer з scree nice 2404 
Solvent. .. . 1629, 2604-2606, 2690 
Spiral Wire Reinforced........... 2482-2483 
орау 1626, 1628-1629, 2606 
Stainless Steel....... 2610, 2842-2844, 3091 
Steame a e e Ы! 1594, 2610 
Steam Cleaners е 1594 
ӨШСШОП е 2482, 2608-2610, 
ЖОО АЛАЛ ОСМО 2613-2615, 2637, 2690 
Suction & Discharge .. 2606-2609, 2637, 2690 
Swimming Pool Vacuum.............. 1482 
Thermoplastic Аї............... 2614-2615 
ІШПЕК: сы дети шын ue eee 
Urethane 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing Product Index Hoses - Ice 
а. HUB PULLERS............. 909-910, 2950 HYDRANTS, ТЕПЕ АЗ е 2475 
КККК ТИШЕ 2222222222722272.2:,72910: Valve BORSE МААП. 
Vacuum Cleaner. HUBS, Vale EXPICISBIS. онен 867 
апер келдк роле лд Conduit .................... 305-307, 313 HYDRATION PACKS.................1820 Маме Subplates. АТТ, 
Valve Adapter. Coupling: et ДЗ" 127-129 Valves ...... 2471, 2475-2471, 2913 
Ventilationi-.. sientes ПІЅСРай EE 2376 HYDRAULIC Mibrators: ае е 50 
МП Disconnect Switch. ............... 175,199 Adapters ........... 2485-2488, 2495, 2854 Wheel О0Шеѕ........................ 945 
аон Fan Blade. .........................2950 Biodegradable Oils...............942,2455 — Winches... 2222 ШУ? 
Washdown.......... 1594, 2606, 2743, 2909 — Safety Ѕуйсһ.................... «17531995 Breatlierss 2520002 2495; Wrenches:1. 222222222... 2472 
ШЕ о к о 1593-1594 Cable Cutters Жо E 851 
Water... . 1015, 1521, 1593-1594, 1946-1947, HUGGERS, Cartridge Valves: 3... 2475 HYDRAULIC CYLINDER 
КОО 260-2009; 2637; 2090; 2717, 2723; Load. 5 9.19.5995 as 1Л04-1106)Сайө. ИТВ ЕВО Mounts =. deg: 2400 
See edet 2743-2744, 2748-2749, 2806, 2909 Check Valves............. 2471, 2475-2476 Seal Kits. . . RECORD ASAE’ Lk) 
Water Discharge ................ 1946-1947, HUMIDIFIER Control Valves ............ 2471,9476-2477 ЗИЙСПӨЗ.. cine ошаш. 2480 
E CA 2606-2609,2637,2690 Chemicals.........................3062 Counterbalance Valves ...............2475 
Water Suction ....... 2607:2600,2637; 2690. ЫЗ... 3062,3092 ^ Coupling Replacement Parts........... 2489 HYDRAULIC CYLINDERS 
Welding эзы тыны к ышт 2408:2430 Рао И 3062, 3092 Соирііпдѕ...... 2468, 2481, 2485, 2489-2491 ................... 2468-2469, 2478-2480 
Replacement Parts .................. 3062 Canes я 944 
Water Тгеаїтепіѕ. ................... 30628 Crimpersi т 2483-2484 HYDROGEN 
Diagnostic тообо EIE 851! < Cyanide Detectors o- me. ee eee 1805 
HUMIDIFIERS, Directional Control Valves ............. 2477 Оеїесіогѕ...... 617, 622 
ШЕРМЕТ КАЕ 3092: Dock Levas нн 1126 Peroxide... . 1503, 1509, 1521-1522 
ico E ыы 3002 - Door ClOSBIS.... coser ee 1990-1993 ^ Regulators . 2431 
Portale тете км СЫ TRIS 3062  DustCaps&Plugs.............. 2489-2490 Sulfide Detectors 
Residential: < 0. 30622 ElKter.Elementsz5- се 2002 entered 617, 622-623, 1800-1805 
Filler ТЕЕ: 2492,2495 Sulfide Ѕепѕогѕ................ 1800-1804 
HUMIDISTATS Filtration бап. a г: 2492 
Fittings........ 2481-2491, 2530, 2846, 2854 HYDROMETERS................. 629, 918 
HUMIDITY НАЯ КОЕ КОЕ ТИ АСАКЕ Ед лы 2487 
Analyzers Flow Controls........ 2471,2475-2477,2913 HYDRONIC 
Data Loggers Elow;DIVIders элеу еу terms 2477 Baseboard Heaters ............. 3072, 3089 
Cables; е ЖШ beret Te EDO. Meters ...... Fluid Level Gauges ............. 2464,2495 Controls....... 3021, 3030, 3035, 3037, 3043 
Connectors ле и: Monitors. . .. . .. ЕШ Test KiS = n riesen 2491 Heater ИНивегв..................... 3090 
Пе 2: Probes 222222222222 Fluids. . . .896, 898, 942, 957, 2454-2456, 2468 Heater Епсі05Ше5................... 3089 
HU Зезаввввоагвовпавапагадавав Recorders Food-Grade Oils. . . Heaters pree 3072, 3089-3090 
Receptacles......... Sensors e 222202 Gauge Adapters ; ) Heating Тһегтоѕїаіѕ................. 3072 
ПР узете е аар: ІЗ ТЕ К ап Gauges. . . 568, 571, 573-574, 2468-2469, 2495 Heating Уаев................. 3037, 3043 
Gear PUMPS- s... meses 2474-2475 Мапотейі8........................ 2677 
HOT HVAC Hand Ритре 2... 2406; 246852469 Римро 2657-2659 
KiIVeS е АІГСотргеѕѕоб д.а осоо 2562  HoseAdapters............ 2485-2488, 2854 Radiator Асїџаїогѕ................... 3037 
Melt Adhesives ........... Air Velocity Monitors .............. 620-621 ^ Hose Assemblies . .. . ... 382, 597, 2472, 2481 ВайіаїогМепіѕ...................... 3037 
MeltiGoatings 232802711777 Analyzers... 577,579,617-618,620-621,3012 — Hose Сабіпеїѕ...................... 1276 Unit Heaters s. oes Е 3090 
Plate Stirrers............. Bearings: sere eS sma seins 134- 136 Hose Reels.......... 2024-2525 1252822529 VANOS 222222222. 3037, 3043 
RICE е зи шило Brushes & Accessories ............... 8095). НОВ с vt 382, 597, 2468-2469, 
SUKE НЕЕ Ы СОНЫН Сотріпаноп таме ЗОЗ ЕОС 2472, 2481-2485 HYGIENE КІТЅ................ 1649, 1953 
Surface Ignitors........... DOITIDIeSSOTS! о кл ЖК ШЕ зе 896, 942, 2455, 2468 
Wire Anemometers Control Transformers Jacks ede А ОК ДАС 941-944, 2466, 2468 — HYGRO-THERMOMETERS .... 582-583, 587 
Damper Actuators ................... l'eak Detectors; .. аа 2494 
HOT TUB гай ЅИсКеге абык Lift САЙ ЕЕЕ 1175  HYGROMETERS 
Filters! аа: 2641 Firestop бедізліб.................... liftKits шеше аы ишле ТААН 13220 eee 582-583, 585, 587, 600, 619-620 
Шы, 2641 Firestop Wraps. с-з ух ШЕСИ 1175-1177 
Gallges: он lifts: 943, 1032-1033, 1173-1175, 2468 HYGROSTATS............ 2943, 3025, 3027 
HOTWATER EK Maintenance $еїѕ ................... 2469 
к Ер ы ко р ЕНЕ Ее ЗВО НЕЕ Clamps лл л nere МОО С ИУ ҮКЕ 2474  HYPALON RUBBER . ........... 2202-2203 
Circulating Pumps......... 2657-2659, 2698 Linkage Ків........................ НИ ИШИ а 2469 
Controls: 6 2891,3030,3037,3043 Motor Protectors .................... OlliGoolers а. 2493-2494 
Dispensers.......... 2718, 2720-2721, 2736 Motors.............. Oil fiters o г КЕ 915 SS] ESS 
Hoses.... 1015, 1594, 2606, 2743, 2806, 2909 — Multibit Screwdrivers Oil Reservoirs ................. 2473, 2495 
МОДЕ зз 1014, d 2909 Pressure Safety Kits [CEDERE 893, 896, 898, 942. I-BEAM 
Pressure Switches. .............3046,3091 .............. 957, 2454-2456, 2468, 2492 ГЕ 
ONS Beas 2 ы etre ee 880-881 
Psychrometers:------- ve eese cee RiniPushors aa 910 Trolleys 1057. 1060-1061, 1778 
за Quick-Fit Duct Branches .............. 3098) S PIpe:Benders -aea ла лты 2469 узын д 
Масон Т 2908  Relays..... 215,217, 2031; 3035. 3041, 3043 Pipe CUES, eer 867-868 I-BEAMS 2198 
Replacement Parts ........... 35,919, 1461, Power Units.......... 867:2385:2472:2474 аен Rm A 
HOTEL .. 2650-2651, 2884, 2912, 2916, 2944, 2948, Presses ...................... 2359, 2470 
Door Latches & Locks ................ осоо 2968, 2980-2985, 2989-2990, 2998, Pressure Gauges . ...........- 568,571 574 par (NTERMEDIATE BULK ӘМІРЕ 
Guest Room Amenities ........... 1435-1436, .... 3008-3009, 3015, 3017-3018, 3032, Pressure 5мйсһев.................... 281 Mis orage lans НЫБЫЗ anne ne 
nd 1440, 1475-1477, 2760 ..3037-3038,3045,3078-3079,3088,3102 РШЕегѕ........................910,2469 с са Күсе are 
Майгеѕ565.................... 1471-1472 Воо? Mounting Rails Pump & Cylinder Sets . . ......... 2468-2469 P! i ёз 
Restaurant Supplies (See Restaurant) ваја ан Pump Programming Tools .............. 851 
Room Service Carts & Carriers ......... 1447 COE Pump Replacement Parts ............. 2466 IBUPROFEN ............. 1808-1809, 1812 
САТЫ а E а алын mee 1968 Shaft & Bearing Kits PUES ee 382, 851, 945, 2466-2469, ICE 
Towels & Linens. . .... 1468-1469, 1473-1474 — Smoke Оеїесіог...............2051,3029 ...................... 2472, 2474-2475 м 1008 
Solder s ec ers o tee ЫЫ Punch & Die Sets. . .............. 850, 2471 Bae Im 1006 
HOUR METERS ................. 227-228 — Thermohygrometers Punch DiNerS 222222 2 Ir ge oe Pup REA d 
Thermometers. . . .. . . Punches ^e eee ee о ол нк 24 вив = Accessories у. ++ 1461, 3002-3004 
HOUSEKEEPING Times нк око үн Quick Сошрїпд$................ Е ено 
Cart Bags & Ппегв................... 1520: ТОБ гог ата 22... 2468-2469 Channa RS VEM j П 
Cart Organizers ............ 908515051506 СЕ gU NOE к ы Relief Valves ............. 2471, 2475-2476 oppers & scrapers 
WA EA SEO NA 1542-1543, 1547 Transformers... . 205, 3033, 3036, 3045, 3075 НергігКів....................2469,2404 rn WE SN 
Carts & Accessories. .. ..... 1169, 1525-1526 Vacuum Gauges. ............... Replacement Рай. 2490-2491 | p 1461. 2705 
HOUSINGS М Sealants na. oeza 2823 Machines & Accessoris... 2661, 3002-3004 
Bag Рег..................... 2710-2711 HVLP PAINT ЅРВАҮЕВЅ............. 1627 Seals E ТОК Spe 2479, 2495 Maker Filters & Systems. . . . . 2703, ОЛ 
Cartridge Filter...............0. 2671, 2704, elector Valves ................ DATA ATO аа cra шал ааа аны 
Bc tae 2711, 2895, 2897 HYDRANT нт оке M 
Filter .....2671,2704,2710-2711,2895,2897 Абаріегә.......................... 1947 Suction Ѕігајпег.................... Un S EUN рэ 
elter Compounds ............... 901,994 
Keypad 6707206228 1153197972051 9: KeyS*: 77020 226; 2012 е Лев Новелла OP US 597 Melting Mats & Accessories 3069 
Lighting Fixture . . . . .. 296. 298. 490-491512 Маке ---- 9:29:99 scenes ШЫН ШАД, Е 943 P eia кысса 1403 
Speaker. cereis утур буо 2039 ВеріасетепіРагіѕ .................. 2912 Torque Мгепсһев.................... 2472 Scoops & Accessories... 1452. 1457. 
8 Y ps & Accessories . . . . . . 1452, 1457-1458 
E Wrenches oen den ВВТ ОТОТ USDAHITIOIIS 5155 ше 2454-2455 Wan CODI ола 1817-1818 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Find even MORE on Grainger.com? 
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Ice Cream Scoops - Inserts Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


ICE CREAM SCOOPS................ 1455 IMPACT WRENCHES, INDEX TABS.................. 1361-1362 — Rust.......... 380, 899, 906-907, 921, 1511, 
ng e" 01.0. 2502-2503 zn . 1518, 1599-1603, 1606-1608, 


ICED TEA BREWER FILTERS ......... 1445  Cordless.... 666-667, 672, 674, 676, 681-682, INDICATOR dg 2429-2430, 2438-2439, 2445, 2458 
GHBOoUbHO 585:887;689-690; 692-693; 695 — Ва... 27125800 Weed. aaeeea 003 
IDENTIFICATION gp ы Сы TM 707) НОЕ icem екен 2335, 2339 
Вайдеб cositas ensis 136271970: m Pneumatic 22222222222 2502-2503 Шатра а” 445-451, 976, 978-979 INJECTORS, 
Card Printers & Accessories ...... 1935, 1970 Lights: s 233.240249; 271-2721445. Chemical 222.22... 2694 
Ee: ТН 368-373, 1362, 1379, 1409, IMPELLERS, 2... 4472449" 4511976978979 1919 О. 919 
ВАРЕНА ИНА 1522, 1900, 1906, 1916 Моћогігей..........................2660 Packaging Labels....................1408 
Tag Embossers ...... аанньа: 370 Боре Ше 272,1919 INK 
805.-....-..- 1071, 1380, 1406, 1891-1893 — IMPREGNATORS, Арбаша. 1405 
ОПЕ E euet 1518,1524,1533 INDICATOR BEACON Cleaners: senes арчи шырын 940 
IDENTIFIERS, Basesz. ЕЕ 210-0725 "МӘКЕ хоо з 1364-1365, 1615 
ІН. 354-358,563 IMPULSE Brackets: еее Ap ра 1363, 1405 
Circuit; Вгеакег суса Дт ем 562 Nailer Fuel Cells................ 2495:2499 Lamps ЕЕ 212- Реп: 1355, 1366 
КИ TE, 1893, 1966 Nailer Nails ........................ ОДОВ 9100165 СТЫ elle Here e ees 27:000 Refills а 1355, 1363 
Refrigerant 2.919: Мае а. 669, 679, 2496, 2498 КЕШПОН СЕ УЕ ОЕК ЕЛЕ 904, 1519 


Wire 58,563: ЗОП ы шсш купы 2498 INDICATOR BEACONS....... 270-272 1919 Ое е кс с 1405, 1451 
Sealers me e Е 1409 
IDLER INDICATORS, INKS, 
Assemblies от IN-PLANT OFFICE Airflow..... 620-621, 1804, 2685, 2687,3096 Ма/іп0........................... 1405 
Pulleys & Sheaves.. . ШЕП. 13007 Аата с ы узеди аилы ша 2051. Spray 2.2222: 1405 
Sprockets! о Electrical Outlets, Lighting & Wiring ..... 1309  BlownFuse ...... 177-178, 186-187, 394, 929 
Windows & Ргатеѕ.................. 1309: ОАЕ eee 2333-2334 INLET 
IEC Differential Pressure ilters & Covers...... 1593, 2492, 2567-2568, 
CofitaCtorS- eset es 168-171,173 — IN-PLANT OFFICES................. 1309) S арте. 12284219580 Сақ 2575-2576, 2584, 2694 
Mechanical Interlocks................. 170 Electronic Digital .. 1867-1868, 2940, 2980-2982, 
Motor Starters INCANDESCENT ЕБ 2 ADI OETU 268 Ое 2984-2985, 2987 
Веау$ Беккул -171, [О6СКЇШДИ$ ое 519: 727000022. 
ШОШ бу 5 GIG Ea) КН ШШ 27387 559 Я 
IGNITION ызын у ры че ДЕЕ 516,680 — Humidity ............. 581; 587, 1417, 3008: Ке... 322, 328-330, 332 
(on PER 3032-3034 Headlamps: 22-2. gza С Шай ешш ыис tees ІШЕ Нан... 322 
Modules. ........ -9032-3034 — Eamptolders; 5-7 oes 497,511 Moisture. ......... 600, 607, 644, 1417,3013 ІосКіп0.................... 328-330, 332 
Systems, Pilot . . . . +. 0032-3004, 3036 Pilot l'ights: -<iis 236,249 Motor Rotation............... 546/555;564 Мапе. 322, 328, 330, 333 
ДҮЙШӨН ӨЙПӨВГӨ 2. Ши ЖЫ» мЕН 3036 Trouble Lights............... 398,516,521 Phase Sequence ................. 546,555 Panel-Mount................ 322, 328-329 
Wrenches? csse etos Oe SIEG 785 Temperature ................ 57575912587: Ріпа SIBE Sees 330, 333 
INCANDESCENT LAMP BASE REMOVERS ....................... 62072430: 3008 поа 330 
IGNITORS> . КУЕ m. 1 TREE E E ағы 452 505 ER S, 882, 2333-2334, 2339 Ѕігаідћі-Віайе....................... 322 
Ballast; eee АДЫ reete 460 АТ ce EIE cir: 952 ТМ ОСК. 328-330 
Commercial Oven . . . .3032 INCANDESCENT LAMPS, Wind Speed......... 575, 579, 582, 620-621  Watertight.................. 322, 330, 333 
Gas & Oil Burner .... 39030: ЗМау iste REESE ES 436.498. WoodMoistule.. eanne e 600 
Hot Surface ...... 3033- 3034. Агай caer ure 442-443, 447 INNER TUBES............. 952, 1000, 1216 
ра 3032-3033 Аррііапсе............... 436, 438, 445-446 INDOOR & OUTDOOR 
Automotive. ............. 445-451,971,977 Ітегсотв.......................... 2038  INSECT 
Ма: 483, 504. Айасап5......-.............. 1021 
Bite Relievers a oe eaae a E E 1813 
INFECTIOUS SUBSTANCE WASTE BAGS & Fogdens е 1022-1023 
ШНЕВ$........................... 1562. Killers ce e e ваза 1017, 1021-1023 
IMMERSION Exit Sign: ае 446-447 Repellents ОО 222. 1022-1023, 1807 
Pemon EE E Extended белсе... 439  |NFLATORS, Sereen 222222222. 1119, 1952 
i Spray de EE 1022-1023 
Sting Relievers............ 1807, 1811, 1813 
Карз ео 1017, 1021-1023 
INSECTICIDE SPRAYERS 
НК 994, 1000-1002, 1022 
443 
Low-Voltage. .... 238, 442, 444, 447-448,450 INFRARED INSECTICIDES ................ 1022-1023 
IMPACT DRIVERS, Medical eee eer tier eet 445 Calibrator Apertures ие 604 
Cordless........ 666-667, 671-672, 674-676, Міпіаіше............... 238, 436, 438-439, Calibrators... а... 604 INSERT 
ЕЕ 681-682, 685-687, 689-695, 705 ..................... 445-451, 971,977 Camera Batteries.................006,613 Вёайпдѕ....................... 136-138 
Вапа 76-15 Т0Т; 168-169, 773:801 РАВ ЕЕЕ 442-M3 Camera Smart Phone Adapters ...... 605, 614 Bit Adapter Ѕоскеїѕ................... 705 
Pilot light: е 238,447 Cameras ....... 605-609,611-612,614,2046 — Toolholders ........................ 2305 
IMPACT GLOVES Quartz е 444, 446-447, 449-450 кашсейс...................... 2734-2736 
. 1693, 1698, 1701, 1703, 1705, 1711-1714 Вейесіог........... 437, 441-444, 448,450 [епѕеѕ..................... 606,611, 613 INSERTS, 
Rough Ѕегмісе....................... 436  Sensors....... 500-502,504,508,604,1978 Асей!Тшіп0....................... 2849 
IMPACT SOCKET Ѕһайег-Веѕіѕіапі. ................ 436, 441 Тһегтотеїегѕ....... 537-538, 542-543, 564, А1201-боаей....................... 2303 
Adapters .......... . 704, 709-710,766 5і0........................... ДАС Р E ini 601-603, 605-609,  Al203-Coated 
BitHolders......... 710 5рОШУМ....................... AAI AAAS е s 611-612, 614, 620, 1456 — AICITiN-Coated 
Bis a oe Мітайоп-Незізалі................... 438: Windows EE 609, 613-614 — ALOX-SN-Coated 
Extensions ......... AITiN-Coated 
Retaining Pins . . .... 1% INCANDESCENT LIGHTING, E HEATER AITiSiN-Coated 


Retaining Rings Hazardous Госайоп............... 445-455. Сав e с КЕ АА: 3071 Barrel 


Sets ! Гапйѕсаре.................. 511-512, 514 ang Mounts ЕЕС 3081 Binder 

MU Portable & Task ......398,516,518,521,680 (оптоі......................2071,3081 Bit... 
Shanks. WACK: ТТТ exa Het xa ТУИ 4 Boring 
Universal Joints { Vandal-Resistant | Brass Compression Tubing ....... 2854-2855 

Маро i Brass ТІНІ а... 2854-2855 
ІМРАСТ SOCKETS, Replacement Parts Carbide ............ 
О 768-769, 774-779 INCIDENT COMMAND Catch Basin . . 
3/," Drive ...766,768-769, Flags e INFRARED HEATERS C-Coated . . .. 
e 774-779,917 Кй8......................... 21939 tec E 3069,3071,3079-3080,3088 Ceramic. 

ТІН ТБ нада 763-764, 766, 768-769, Supplies . бептеї............................ 2309 

tes ea КА К КК Жы 774-777, 119, 858, 948 Vests INHALANTS, Clamp-Mounted........... 2301-2304, 2308 
Зое клу ‚.766, 768-769, ІШ васавосавдаввсас 1809, 1812-1813 Со-Соаїей......................... 2309 

NR AEN .774-776,778  INCLINOMETERS -881, Coupling. АА 127-129 
ШИ аа ‚ 709, 774, 776-778 INHIBITORS, Cutting. . . . 2301-2306, 2309 
di Univer n .... 777-779  INCUBATOR Corrosion... . 899, 906-907, 1511, 1599-1603, СМО Coated 2301-2302 
21," Drive .. ..... ҮП TIO NR Rockers Serre ERR E БЗВ 1606-1608, 2430, 2438, 2445, ШІС.............................. 2309 
Spline:Drives е 777 Тһетта!бусівгв...................... ОЗЕ Т: 2450, 2453, 2460 

(1258: ее 1003 
ІНСИВАТОВ5....................... 638 
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Inserts - Jobsite 


nme "E 1136 
Finishing ........... 2301-2304, 2308-2309 
(ТӨ ы сөн Е 2305-2306 
Helical: аен каан .. 2138-2141 


... 2301-2309 


Indexable......—. eren 
A vt 871 
Lathe ..... 1-2306 
Locking .21 39-2143 
Megacoat Finish ....2309 
Megacoat Nano Finish................ 2309 
Metal-Cutting........ 2301, 2303-2306, 2309 
MINING oe eere ... 2307-2309 
Multilayer CVD-Coated. . . . . . . 2305-2306 
NbC-Coated: oiu oes аа 2309 
ОВЕНОТ 2136, 2142 
Parting Blade... а-нан 2305-2306 
Ce mone dur mme 2301-2302, 2308-2309 


РУНА... 2301-2302, 305, 2307 
Ворота 2301-2304, 2308 
5сгем-Сатр.................. 2308-2309 
Screw-On. ...... 2301-2302, 2305-2307, 2309 
Shoei уаз aE ies efle 1774 
Stainless Steel Tubing . . . . . . ...965 
Steell Pipe: 727 оо 2 TTD 
Thread eee 1 2136-2143 
TiALOX-Coated. .. ......... ..2308 
TiB2-Coated. ............. ...2308 
TICN-Coated............ А ‘2303, ,2309 
TiN-Coated.......... 
ТОГОО а С 
Umbrela 2222. 
ШЕ. 
Waterless Urinal te 
WO-Coated:- ЕМ restet redeat 
Wile озды Dep esie 
INSPECTION 
Cameras & Accessories 

PAPER NR BR ARTE 606, 615-616, 683, 864 
Gloves ае 1687, 1689, 1715 
Labels; errores 
Мадпійегѕ ................. 


Mirrors & Replacement Parts . . 
Ports 


INSTANT ADHESIVES 

S IRE 1361, 2216-2218, 2225, 2228, 2237 

INSTEP GUARDS ................... 1764 

INSTRUMENT 

бале, РК КО КЫ ОА КЕКЕ ЛА ЕГП 1151 

Саѕеѕ.......... 536-537, 539, 546, 548-549, 
ао 604, 1305-1307, 2539 

INSTRUMENTATION 

Pipe Fittings......... 2775, 2784, 2786, 2794 

Tubing Fittings............ 2804, 2857-2860 


INSTRUMENTATION VALVES, 
Ball 


BUSHINGS; е 306, 315, 2086 
Clothing....... 1729, 1736-1739, 1744, 1940 
Coffee Servers "LI 
а 


Terminals.............. 383-386, 389, 2426 
iTooli Kits: СЕ Е 762, 785, 797, 804, 852, 
НЕН Т 854-855, 859 
Шеге 22 854 
Wrenches........... 762, 784-786, 788-789 
НЕН. 792, 804-805, 852-853, 859 
INSULATING 
(БІНЕН 374 
Роа аа ДЕТ Ут 906, 2236, 3012 
ОЛЕН Ет 2838 
INSULATION 
Adhesives .......... 1391, 2216, 2229, 2835 
Dispensers: 22222. 2238 
ЕБЕ ЕЕЕ 553-554, 556 
ЛИПО РЫН ee see re 2834-2838 
INSULATION, 
Alumihum:Cladi- a E sete 2836 
Ceramic: оса 2837-2838 
Closed=Gell ае 2834-2836 
ШС e ioter 2835, 2837-2838 
Eyewash Ѕїайоп .................... 1821 
Fiberglass .......... 1462, 2833, 2837-2838 
Роа 906, 2236, 3012 
Ореп=Се 72er ЕЛЕЕ Кш 2838 
Ping: АЕ сЕ 2833-2838, 3012 
Polyurethane ое 2236 
Removable Blanket............. 2837-2838 
Sheet: 2: e уо НЕ 1833, 2835-2838 
Ѕргау-іп-Ріасе...................... 2236 
Tapes saree 374-375, 1385-1386, 1391-1392, 
ААК К ЕК АЕ 1999, 2838, 3012, 3092 
Thermal........ 906, 2236, 2833-2838, 3012 
Thermal Blanket ............... 2837-2838 
INSULATOR KITS, 
load бепе co eM E E 196 
INSULATORS, 
Cold-Shrinkable. ................. 376, 378 
Connector; ае 376-378, 389 
Heat-Shrinkable............. 376-378, 1378 
КеП АА 2415 
МОЕ ае: 2415 
INTAKE 
Duct Blower 22-2... 1798-1799 
Filters e 1624, 2567-2568, 2575-2576 
[OTT ERES TEIG ЕА 2939 
LOUVersi- 5 2939 
МИЕ е Е 2575 
ӘП: ee EN 2936-2937 
INTERCOM 
Сай v certe Ее 341-342 
Speakers... 2038-2040, 2052 
INTERCOMS, 
Door & Gate Access. ............ 2033, 2035 
Indoor & Оиїй00г.................... 2038 
Mired: cie seo c E e 2033, 2035 
МЕ... 2034 
INTERFACE 
Cables ai aeae ns 343, 349-352, 2336 
Cards а Уан 225, 3025 
Gateways): зе. мшдета: 3025 
Modules! - 222222222222. 224 
INTERLOCKING MATS & EDGING 
НЕТ НС! 1875-1876 
INTERSECTION WARNING DEVICES ... 1245 
INTRINSICALLY SAFE 
Instruments ......... 536, 567, 577, 596-597, 
HORROR MISERE IE 622, 1801-1805 
"IransduCers- seme ЫН 576 


Gloves . . . .1694, 1702, 1705, 1718-1721, 1731 
Knives: eee eee eme ux 852-853 
КС 

РВВ... 383, 838-839, 852-853, 859, 922 
о РЕР ee dais 2,852 
Screwdrivers ............ 797-799, 801, 852, 

ТТТ ed 854-855, 859 
Shipping Cartons & Шпегѕ............. 1403 
Side Cutters......... 839, 846, 852-853, 859 
ИНЕ. 852-853 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


INVENTORY LABELS . ............... 1406 
INVERTER 

Cables; г. enims нн 929 
СОПТОБ sai A TREE 209 
Generators - sar уу ныч ее 983 
Installation Ке 929 


INVERTERS, 

Motor Speed ............ 153-155, 157-158 
Power occus sereni ee ылган 461, 928 
IODINE WIPES ................ 1809, 1811 
IP (INTERNET PROTOCOL) 

Сайтегав ТЕГ” 2045, 2048 
Video Recorders........... 2045, 2048-2049 
Video Surveillance Kits ............... 2045 
IPHONE INFRARED CAMERA ADAPTERS 


КОЛОЛУУ КЕЕ Л О E 605, 614 


IRONING 

Board Covers- ss ы лл лок ы 1476 
Boards on e a Hee ыта 1476 
IRONS, 

батерНеар:: аат 889 
Clothing; ае: 1476 
Нағыз СА 
Soldering «serene 360-365, 684, 844 
Tire Mounting & Demounting............ 
IRONWORKERS & ATTACHMENTS ....2355 
IRRIGATION 

Gables езшде шене шкын кынын: 341 
Controls ЕРИ РЕВЕ 418, 2764, 3039 
Installation Tools ............... 2751, 2764 
System Components............ 2702, 2764 
VANES эз sas 2764 
ISOLATED GROUND RECEPTACLES 
eee UE 323-325, 329 
ISOLATION 

[o d 1562 
hl i: cerns 2659 
Transformers : e «onere 206-208 
ISOLATORS, 

НІШ В Б ж зке ил жеди ылынын 1220 
Floor-Mount......... 1218-1219, 2983, 2986 
Напдег-Мош!...................... 1218 
Springs ees ОКУТ 1218-1219 
Vibration ...... 1218-1220, 2983, 2986, 3099 
ISOPROPYL 

Dl ение а азчы 359, 634, 1807 
Alcohol Bottles: eee mene 

IV (INTRAVENOUS) STANDS ......... 1950 
je 

Bends: TER 2722-2723 
e a some кака HUE 834 
Hook Hanger Brackets. . ............... 
HOURS реа СЫ 310, 1106, 2020 
J-LEG PLASTIC .................... 2214 
JACK 

ЛЕС ы 310, 1073, 1894 
Foot'Supports: 5... esee 953, 963 
Handles eee e EE 963, 2466 


Replacement Parts ................... 963 

Stands scissor eres 

JACKETS, 

Aluminized 

Chemical-Protective 

Cold-Protective ........... 1729, 1736-1738, 
eee Kp UE 1744, 1747, 1940 

Are Най... 1725-1726, 1746 

EMS (Emergency Medical Services) ..... 1940 

Flame-Resistant ............... 1726, 1729, 
Jus xu ee 1733-1735, 1746 

Нате-Неіагбапі.................... 1732 

Негі-Ргоіесіме................ 1732,1734 

High-Visibility. . . . .............. 1744-1746, 
peer ater ner creer 1748, 1939-1940 

ЕО aee tK AS 1733 


Find even MORE on Grainger.com? 


Water-Resistant. 

Welding. etes 
JACKHAMMERS ................... 2513 
JACKS, 

Automotive. .. 941-944, 963, 2466 


Bottle e CE EE 941-942, 2466 


Нуга. 941-944, 2466, 2468 
ladder И ЛҮ 1028 
Leveling 963, 1043, 1124, 1221 
Pallet . . 1... 1065, 1170-1171 
Pneumatic eere 941, 943-944 
[oo ESSERI 2. 2949 
RUG ыл а ул о ыл: 2466 
iThermocouple: 22222. 230-231 
ПОСА Тоа 943 
ТӨШӨК ото 963, 1124 
Mrans MISSIONE оен 
Truck Stabilizer ............. 941,963, 1124 
«АМЕ 5АМ5..................... 889 
JANITOR 

Cart Bags & Ппегв................... 1526 
Carts & Accessories............. 1525-1526 
Kilos ОНА ОЕА ДОН НОТА telae 1526 
Sinks rios 2731-2732 
JARS, 

Laboratory ы 653 
JAW 

Bolt Cutters С 815 
ЇПЗеЙ еее 871 
Pincerss Не 2534 
Puller Ассеввогіев.................... 910 
PulleriSgls n A СТС: 908-911 
Pullers iter rese eee: 908-912 
JAWS, 

Ргеса бас... 2800 
MISBi: S. conve noes ысын 831, 2346 
JEANS. аа 1727,1741 
JERRICANS .............. 656, 1525, 1842 
JET PUMP 

Ejectors 

Motors 

Systems 

Water Tanks 

JET PUMPS 

JETTER 

BalliValves;; а" 2476, 2866 
Hoses. . . 

Nozzles 

Valve Disablers 

JETTERS, 

Мае ЖЕЛ А E EE 861-862 
JIB CRANE MOUNTS 1064 


JIGSAWS & ACCESSORIES 

Жү ees 668, 677, 683, 687, 691, 695, 729 
JOB COST CARDS .................. 1375 
JOB TICKET HOLDERS .......... 828, 1383 
JOBSITE 

Cabinets... .. 741-742, 1260-1261, 1266-1267 
Cordlessikans Aee rae e eee 


Lighting 5, 517-519, 670, 673, 680 
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Radios ..... . 671, 680, 684, 688, 691, 748-749 
SDS Centers. .. 1898-1899 
Storage Boxes........ 741-742 


Temporary Power Boxes ..404 


Temporary Power Panels ..404 
Water Coolers ................. 1817-1818 
JOINER PLATES. ................... 2019 
JOINT 

Compounds ......... 1597, 1633, 2224, 2443 
Knives = scence 885-886 


у лен 2822-2824, 2842, 3012 
бргаув:: ыса Use EE 4 
MANOS с 375, 1385-1386, 1391 
JOINTERS, 

MESON. cere cut 727777 ыы 890 
JOINTS, 

Expatlslon:- 2.2222 222222222. 22 
Rotating Pipe 

ОСК ае: 

ЈОҮЅТІСК ОРЕВАТОВЅ 

ЕАИС а я Б 235-236, 239, 243 
MUGS eec 656, 1012, 1525, 1533 
JUMPER CABLES ................... 923 
JUMPERS, 

Ballon oou кукы A DRE E 
Capacitor.......... BE 


Terminal Block 


JUNCTION BOXES 

ЗАТЫМ E 284-288, 291, 296, 298, 300-301, 
РТР 303-304, 308, 312 
АЛЕ АВЕ. 2215 
КЕВОЅЕМЕ 

Сай. 22222,0 4 7. 1842-1843 
Нва e P 3084-3086 
KETTLE REPLACEMENT PARTS. ...... 1462 
KEY 

ВПК Е ае 1964-1965 
батпа... 

Cards EE 

Chain Couplings. . . . . 


Chain Flashlights . . . . 
Chains: 2e 
Cutting Machines 
Duplicator Accessories . . . 
Duplicator Replacement Parts. 


Duplicators ............ .1965 
Float BIOS акаа ы 1964 
Holders oe 

identifiers ЕУ 1893, 1966 
Кеерегѕ........... 1964, 1966-1967 
lanyards: ее. .1935 


LOCK Boxes.- menna 


KEYBOARDS, 

Сатега Control ea ЕЛЕ Eee. 2049 
ИЙИШ 225 зы ES 1354 
KEYLESS 


i-46 GRAINGER. 
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KEYLESS ACCESS 


KEYPAD 

Darm Соме. 1979, 2053 
ШИШЕ 633677 еза 153, 1979, 2051 
Lock Devices ese eere 1973, 1976 


AG Drive: та ЕТТ 155-156, 158 

Door Access Control ............ 1973, 1996 

Intrusion Ѕуѕіет .................... 2052 

Keyless Access Control......... 1971-1972, 
КЕН 1976, 1979 

KEYS, 

бөлігі... 

Door Activation Remote 

Electromagnetic Door 

Half-Moon 

НЕК ое 


Hydrant дш БЕ с ТНР 

Lawn Sprinkler Es 

Machirie: ане ное 

Padlock 5222.25.22... 1960-1961 

Screwdriver 

Service 

Sprinkler Coupling 

Street 

Switch 

gor 

Valve Stem 

Wall Switch 

Water Meter. ......... 805, 1009, 2751, 2911 

Woodruff ает 2177 

KEYWAY BROACHES................ 2257 

KICK PLATES ... eser enun 1998 

KICKERS, 

ii eim UM 889 

KICKSPACE 

Heater Епсі05шев................... 3089 

Heaters: cioe ees 3071, 3089 

KIOSKS, 

Cell Phone Charging .................. 353 

KITCHEN 

Ait Filters. ае 3052 

Doors оа елее е 1119-1120 

ИО ОЧРА 2944, 2947-2948 

Faucets 5-с ea 2704, 2733-2742, 2760 

Mats... os 1871, 1873-1874, 1876 

Organizers & Racks.. ...... 1235-1236, 1446 

СЕРЕГЕ 2726-2727 

Sprayers ees esr 2739-2740, 2748-2749 

(OWES a Zatch Con нса anew «keer 1491 

гав Вабе анн 1560-1561 

Ventilators- rena 2944, 2947-2948, 
ОТ МИКА 2952-2960, 2962 

КМЕЕ 

Шага 225222222224 1764 

|o EET 889 

Pals ccu Жс ышку 890, 1723, 1942 

ТАТЕ 2728, 2744 

МОК Эва е 946 

KNEELER BOARDS ............. 890, 1723 

KNIFE 

Blade Disposal Containers.............. 807 

Blades- coireanna 806-809, 812 

баса. 1454 

БМ ММТ” 816, 2393 

Grinding Wheels. . .............. 2388, 2391 

Guards а e 1453-1454 

Racks ы Кс ЕЕ 1453 

Sets 808, 1453 


dccem enu Тат 2582 
Exe RAI E 810-811 

Ve s ea aq EDU NUR ATH 1453-1454 
WU ER 1453-1454 

ves инд Resa en 1454 

E АНЕаееа 861, 1453-1454 

Gabia SDICIA s: eens aana 852 
Carpet & Шпоіеит................ 806, 889 
үк" E ОЧКО 1453 
Channel: Т 1453 
ШЕГЕ... 861,1453-1454 


Drywall Joint 885-886 
Drywall Taping 


Electrician’ Sesebsasosanogecabasdeonns 806 


ШІП A ME 810-812 
їпзшаїей....................... 


pod ЕТ 806, 810-812 
Multiblade:.......—..——.- «et 811-812 
МИШШИНОП 222222222. 810,812 
НАВИ 1454 
Оуен: 1454 
РАЙ =. 1453-1454 
Plastic’ Food Service) 2... 1438 
Pocketz- voee E 806, 810-812 
ӨШ Кл Лы entree tere er 1454 
Precision e eerte 808 
НІНЕН 22.2 1007 
РУ эзсе 859, 861, 885-887, 1620 
Валон еа 806, 889 
Rescues е 810-811 
бате ур 806, 808-811, 1421 
Serapat 22. 812, 885-886, 889, 1551 
Serraled: «esee eite sees 810-812, 1453 
Skinning: сае 852-853, 1454 
Те 1454 
Өргеайег. =... 885 
Steak ене 1453-1454 
ШЕКПЕС Б 1454 
Swiss Ауе 812 
Utility - 5. ree 806, 808-812, 1421 
Medetable- ы EE КУ: 
KNOB 
DetentiPihsi eee rese tpe 2321 
Locksets ызла аи 1985-1987, 1989 
KNOBS, 
2-РОЙЇ «шуна EET 1121, 2323 
З-РОШ ЖКУ ЕЕ EE 2323 
АЕРО ЕА 2318, 2323 
БЕРОЕ ишш тырдан уйш узын 2323 
Ball ТТ. 2321, 2323-2324 
Clamplntg:z- 2222. 2323-2324 
Control ал рлы 2324 


1- 
БЕК ТТС 2019 
Clamps: аа. 834 
LAB 

ТЕЛІП ДЕ e nausea лл 643 
CANS о 1146, 1152-1154, 1349 
Сао ы и т о 35 
Chemicals .......... 359, 628, 630-631, 634 
i i 640 


Clothing. . . . . 1690, 1729, 1752-1753, 1755-1758 
Coals sade sax e ees 1729, 1753, 1755-1756 
Enclosures 220055150024 636 
Evaporators cus e canvas wpe neer ses 635 
Fautels «iiie 2735, 2739, 2743-2744 
Filter/SyStems 22222222. 661 
Freezes: iere rh neers 637, 1464 
ІШЕ 2 656 
Furnaces & Accessories ........... 638-639 
Gloves ........ 1687-1690, 1695, 1701, 1809 
Heaters: аве 639, 1138, 3078-3079 
Heating Мапйев...................... 639 
Гаре таре... 1906 
Labels .. 
Mailers. . 
Mixer Accessories 647-648 
Ме toes 647-648, 651, 1138 
Organizers... cae .. 658 
Ovens &Accessories.............. 638-639 
Packer ori ГТ 
Refrigerators 
Scales 
Scissors 
ОПКО 
Spill Control Trays 
ооп ее 645 
ОПЕ 646, 651 
Ej Were rto p 1333-1335 
Thermometers. . . .585-586, 593-594, 637, 639 
Wipes аена а ана 661, 1509 
Могкһепсһев....................... 1324 
Workstand Ваѕеѕ..................... 636 
LABEL 
ВОВК ененин аяз 373 
Dispensers 1396-1397, 1406, 1451 
Holders eere 828, 1245, 1900 
Making Кв: 367-370, 
ME 1378-1379, 1902-1903 
Printer Accessories ............... 367-370 


Knurled eene 2318, 2323-2324 
РАШ Ир zoe ein: 2321, 2323 
Püsh-Pull. еее 2323-2324 
Retention. «suse ee она 2313 
Т E 2323-2324 
Star EGD ое 2323 
E A A 1121, 2321, 2323 
Pa E E SAE A S 2324 
Thermostat- creer ee лт: 3026 
KNOCKOUT 
| e n 290, 306, 2086 
Punches & Accessories............ 850-851 
Tool Sets & Accessories........ 678, 850-851 
KRAFT 
Liners 1494 


LABEL MACHINE 

Accessories s e eerie e EE СЕ 368 

Batteries .... 367, 369-370 

Battery Chargers: -san aaniu nrnna 370 

Cartridge Labels ....... 367-372, 1378-1379, 
Mec Me. 1902-1903, 1906 

Cases 367-370, 373, 1902 

PoweriCordS s. 25222,2. 72. 367, 370 

Replacement Parts ................... 368 

Ribbons ...... 368, 370-372, 1407, 1903-1906 

Rolls. . . . . . . . 368-372, 1378-1379, 1903-1906 

ODTIWaIB. жшлш е eerie 373 

jm E 1906 

HE 367, 1905 

LABEL MACHINES 

PEA 367-373, 1379, 1451, 1902-1905 

LABELS, 

bh 

Alphabet .. 

Bar Code . . 

Biohazard 

Bloodborne Pathogen ................ 1882 

Cable Marker. . .367-369, 371-373, 1903, 1906 

Сайга опе ы eterne de 1900 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing Product Index Labels - Lawn 


Chemical............ 371,1522: 1897, 1900. МОР 1030 High-Pressure Sodium (HPS)........ 432-434. - 6185985. = aea e reete eT 879 
ОО noceret 368,374 Осе 22-2 1048  Incandescent............ 238:272:436-451. Гареб 1362 
Component ......... 367-368, 371-373, 1903 Platform...1025-1026,1028,1035,1046,1048 — ..................... 488, 957, 971,977 Levels &Accessories.............. 876-880 
Damage Indicator 1408  Rolling........ 1025, 1027-1028, 1034-1039, Indicator Веасоп..................... 272 Measuring Т0015.................. 877-880 


Danger РТР 1041-1042, 1047-1048 Іпігагей.............. 441, 450, 3079, 3081 Моипіѕ............................. 879 
Department of Transportation (0.0.Т.) ....1897 Ноо!......................... 1030,1049 — LED ........... 238, 272, 423-424, 427-434, Роіпіеів...................... 1353, 1628 
Electrical аа еее 225, 368-370, Safety ....1025-1028, 1034-1042, 1044-1049 знаеа еза: an 430-444 446-451516, ВІКИ: а нае aa a 1882 

И о 372-373, 1887, 1902 Stainless Ѕве!......................1039 НМ 22222274970 972;077: Tachometers . САР 564. 
Equipment & Container............... 1898 Steel .......... 1031, 1034-1042, 1047-1049 Locomotive ......................... 443. Target Cards; 22222-22. 876, 879 
File Folder eren 136121952, 1408. Step. e minae rs 1024-1028 Low-Voltage. ........ 238, 442, 444, 446-450 
Flame-Retardant 371 Step Stand..... 1024-1025, 1031, 1035-1036, Мейса!.................... 444-445,488 LATCH 
Food TT P NEED лген: 1047-1048, 1350 Мегсигу Марог.................. 432,3093 Assemblies ......................... 328 
Globally Harmonized System (GHS) 15 Stock-Picking ............ 1034-1035,1039 Metal Halide............. 430-435. 444 517 Во... 1993, 1996 
Hard Hat. SUA а 1030, 1049 — Miniature. ...... 238,272 445-451 671,077. байр ceo eerte rase RUE 2319 
Hazardous Material . . . . . ... .1882,1897 — Swimming Ро01..................... 1482 Neon Indicator............... 445-448,971 Мадпеќѕ........................ 827-828 
Hazardous Waste.......... 5451882: ДЕЙК. еее 1049; ЗРАВ2% a омат 433:441-444- PrOTGCIOIS eerte eene 1998 
Hospital & Месісгі................... 18987 “Telescoping ае 1027, a ALU E ert 238, 447 
Identification.......... 368-373, 1362, 1379, Тезе... 1028 — P Compact .-- 9er 428-429 LATCHES, 

"e 1409, 1522, 1900, 1906, 1916 Тіров.............................1008 — Projection. .............. 437, 444, 448, 450 Bathroom біі......................2762 
inspection- уулла: 1406,1900 Truck & Trailer Access................ NOMA. Push-BUROI cs) once sic cures roca 224,220: Dabinet eere 827, 2016-2017 
Inventory еее m mere 1406 (МІҢу.............. 1025, 1031, 1035-1036, ^ Quartz ....444, 446-447, 449-450, 3079, 3081 — Door. 827, 2005, 2017, 2762 
ГАВОГа Оу улес. Еске: 36837151906 ЕЕЕ 1047-1048, 1350 Reflector . ...... 437, ДА1-444; 448, 450; 488: (бае... 1... 2016 
Павее 1362 М/агеһоивв.................... 1034-1039, Rough бегуісе............... 432.4356. НОО Ау л лак die 953 
load бетег:22.52Д222Г e BLO | ET 1041-1042, 1047-1049 Ѕһайег-Веѕіѕїапі............. А24 426-427, Spring. а 964, 1071 
LOCK cae Кин ER. 429-430, 435-436, 438, 441 
Lockout ЮЕ 446-447 LATERAL FILE CABINETS & SYSTEMS 
Magnetic i Lor fr rn 1337, 1344-1345 
Numeric 441-444, 488 
Packaging 437, 444, 448-450 
Ранок еа 1916 — LAMBSWOOL DUSTERS............. 1538 SINCE RR UNS SDN ME 565 CANIM ае 906, 1834, 2230-2233 
Pallet Васк. mosse Swimming Ро... 443 i . 1595-1596, 1598-1599, 
Врела E an ; -1896, } ЗШЕ 427, 1021 ОНЕРИНЕ АИ 1604, 1608, 1610 
Printer oos 368-372, 1362, 1378-1379, Ultraviolet .......... 1021, 3059-3060, 3093 İMES ie ii aian e aae 1595-1596 

СЕРИ Vehicle. . . . .442, 445-451, 957, 969-979, 1918 
PusheButtonz- 5-1 I)e Vibration-Resistant ................... 438 
О E S ккк илек A 
Rating Ріаїе.............. 522 LAN 
Reflective- 2... Сабе Меге ВС 354-355 
Right-to-Understand Я - Cables 0 340, 342, 344, 346 
Safety ...... 368-369, 1522, 1887, 1897-1898 LAMP Furniture cese ncaa rs ees 345-346 
Secondary- MM ыты 1522 Васе Removers see cerns АТ зен сше; ыыт 1343 LATHES, 

Self-Laminating........ 368-373, 1897, 1900;- һала. 271.499. ӨЙІШЕВ:,.225222222.2..Г24.......: ЗЕТ + Machining уу сш: 2347 

КУ КОСАК КККК СОСН 1902, 1905, 1916 Crusher Entry Tubes...................452 Теѕіегѕ................. 354-355, 357, 563 
Shipping....... 1362, 1397, 1406-1409, 1897 бСцеһе5........................... 452 LAUNCHERS, 

Symbol -aoea ee a a 1900 ашса Е 424,519 LANDSCAPE BOal >: tenures оа 960 
Tamper-Resistant................ 369, 1397 — Modules, Pilot Light........... 234, 236-239 Anchor Pins & Hooks............ 1003, 1012 
[EN 95500900 ооравас 367-372, 1378-1379, — Mounts, Automotive. . . ............... 2055 Ва(8.............................. 1562 LAUNDRY 

(n 1409, 1897, 1903-1906. Recycling Kits 
Warnings sso nt 371,1897,1916 ^ Safety Sleeves 
Wire Магкіпд............... 367-373,1903 Shields, Abrasive Blast Cabinet. . . . ..... 2402 1516, 1520 
Write-On ...... 1362, 1406, 1894, 1897, 1900 — Starters... ИЕ зоор ососвобсодцонорооцсоое 211i S EaCelS Е 2741-2742 

Testers: cde caenavcaxercsarvesaed 459, 624 Hamper Casters. . 1192-1196, 1199-1204, 
LABWARE TUBS ы ба 419-420 LANDSCAPE LIGHTING, и  .......... . 1206-1207, 1209-1210 
Washer.Detergents fcc e css ces = 642 Наіодеп). eenaa reme ОЛИ Натреге 970977 1476, 1535 
Мае deme OS IE 641 — LAMPHOLDERS, Іпсапйессет 22222 512,514 
БЕРІП: органы ааа ЫС WG? ШЕ reser necis rx 509-512,514 LAVATORY 
LACING Pedo eu se anne ДОТ  Low-Voltage... ceo 512-513 (See Also Restroom) 
Hook: & Washers... -.- erosut memes 2837 € Ешпгевсен е 497 Cleaners. 1502-1503, 1506, 1509-1511, 
b UE 2837 Птаәмібеселі.................... 497,511 LANE-MARKING — 1519-1522, 2446 
Plüntjat енене Е orco etu AE me eta 1928 Drains 2722-2723, 2727, 2747-2748 
LACQUER THINNERS & REMOVERS Single=Pinkkessccase tener teet es TC MERC etc UE 1880-1881,1928 Ғапв............... 2942-2944, 2946-2948 
eee err 1519,1611-1612,2446 Ә5ітіпе............................497 Faucets .2733-2739, 2741-2742, 2760 
LANTERNS & ACCESSORIES Gaskets P 2723 
LADDER TA T TEM 531,534,680 — Mirrors... ..... .. 1495, 2760-2761 
Accessories . . . . 1028, 1035, 1038, 1041, 1049 — (See Also Lights, Lighting, etc.) Replacement Parts ............. 2728, 2730, 
...1028 KR POENIS E CT 436,438 LANYARDS, ‚.. 2743, 2754, 2761 
[CUN ENS ... 1206 Aircraft TES Te ie le 180. 1778, 1789-1792, 2152, 2321 ‚ 2725, 2728-2730, 2760 
КН 22 1028, 1030 Appliance 1789-1792 — Stall Components .............. 2761-2762 
kifelineSystems onere ПТО Audiovisuali--- е "437, “44 Вабое ТТ ен ыы 1935, 1970 
Рано 1040-1042, 1046 ^ Automotive. . .442, 445-451, 957, 969-979, 1918 Нага Наї........................... 1640 ТАМ ENFORCEMENT 
Rung Соме 2.22.2. 1877 Васко хк: 1021% ШО Шаанвәвфоавронванрабфуора 2530:2531 Clothing? а 1940-1942 
Safety Cages -10281049 9 Bug light: сш ош. селш. 1021 Communication Tools. ................ 1649 
Stabilizers а. 3040-1041" СеО Бате „а. оннан a 438 Fireami Сва. 2222... 2041 
Circling! ЕЕЕ 428 Роотмеаг Кызу л ае. 1943 
LADDERS, Compact Fluorescent. . ............ 428-429 е 1193; 1790 Сімеона reae me 1942 
AsErame:- semine 1024710281031 Е . 435-438, 443, 517 i Protective & Tactical Gear 
АОИ ee E Eie 1027-1030 Damp Location ... <a aa 4284302431) Retractable... amsi osas sasa 1786:1789,1796.—— en. 516, 810-811, 1679, 1942 
Aluminum .......... 1024-1027,1029-1031, .............. . 433-434, 437, 444 Surveillance Equipment. ......... 2041, 2047 

m АКС 1035-1036, 1039, 1041-1042, 1048 Песогаіме.............. 436, 439-441, 446 
ВЕЕ 1027 Етегдепсу Lighting........... 445, 448-449 { LAWN 
Combination. 21027-1028 "ЕНТ ЕЕ 446-447,464 Webbing.............. 856,858; 1790-1793. > Авга 989 
CTOSSOVO IA: от .1040-1042 Extended 5егуісе..................... 439 W оар тоо: 8874 PEAS e Е ОКАТ 2911 
ВОИ 1049: — Flashlight: «5555-1 446-447, 449-451 Fertilizers aae T vente 55... 1003 
DualAccess.............. 1024-1026, 1028 Floodlight........... 429743314372 441-444 LAPTOP. ye pee as >з. 1926 
Electricians: ЕЕ: 1024-1028 Ғшогезсепі..................... 425-429, Charging Stations ................... 13524 H0seS ЕЕРЕЕ 2606 
ESCADC ec orreec eiio me usa ere ЛЕЗО а ы «35-43851, 3059-3060 е 1853 RAKES ае 999 
ЁЙЁП ЮП. ое .1027-1030 ^ Germicidal........... 429 3059-2000: 3093 За. 1943 Sprayers cio ee eres 994, 1002 
ШЕНДЕР 222222020 .1024-1031 — Halogen........ 436-437, 439-444, 446-448, Spreaders: m зл tees eee 957, 995-996 
НХӨЙ TETTE ТОЛОО ЕЕК 450, 488, 517, 957,971 LASER Sprinklers & Accessories......... 1012, 2633, 
Folding. 1027-1028, 1039, 1048 Ней........................... 441,450 АіоптеліТ0015....................... ОВ vertes 2635-2636, 2646, 2693-2694, 2764 

HID (High-Intensity Discharge) Detector Remote Displays.............. 879 Sweepers & Accessories... . .. 988, 990, 1000 
aa ce QAM GE dS 420-439 444: 517 Detectors: ене ВТО 
High-Output Fluorescent........... 425-426 Distance Меїегѕ...................... 876 
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Lawn Mower - Light Bulbs 


Product Index 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


LAWN MOWER 
Мева 952, 1211-1212, 1216-1217 
LAWN MOWERS .................... 986 


LEAD 

Спескмар cesset erp DIS 
Cleaning Wipes 
Security Seals ...... 

БОЮ ен 


LEADERS, 
БӨһТаре:.-222..2222.....2...... 846 


LEAF 

Blower Accessories 

Blowers cance nies 

Rakes: oce 

Skimmers 

Sweepers 

LEAK 

Diverter Hoses 2: 1866 

Diverters 

LEAK DETECTOR 

Capsules: A A е 3009 

Dues AA cus 633, 893, 896, 919, 
Seen mene te Uds 2429, 2494, 3009, 3012 

Flashlights............ 524, 918, 2494, 3009 

Kis. а ЧЕ RS 2494 

SersorS ее 3008-3009 

Tip Filters.......... ...9008 

ШЕ ere eee .3008 

LEAK DETECTORS, 

Combustible/Gas:-5- шш eere e 622 

Fluorescent ......... 2429, 2494, 3009, 3012 

Gas. . . 621-622, 2494, 2823, 3008, 3010, 3012 

Halogen ....... 2494, 2823, 3008, 3010, 3012 

НуйташС...2..2.2:.2.....72...... 

Refrigerant. 

Tire. 

Ultrasonic........ 

Wateree озот emer 

LEAKAGE 

Stop Fluids. «eere 893, 896, 942 

festers ieie 556, 621-622, 918, 2494, 
Bonen dee КАЕ 2823, 3008-3010, 3012 

LEATHER 

Adhesives ...... 2216-2218, 2225-2226, 2228 

СІВАаПе cese sime 904, 1518 

Conditioners. . . . . . ..904 

Preservatives. . . . . ..904 

Protectants ненен: 902, 904 

LECTERNS сузы. ее: 1337 

LED 

ПОШО 222222220 236, 238, 249 

Portable Lights. 488, 515-521, 525-527, 
ена нЕ 529-530, 670, 969- 970, 972, 976 

Safety Lights............ 270-272, 462-467, 
ШЕ 487, 525, 970, 976, 1919, 1925 

61006....22222222222222.......: 1923 

LED FIXTURES, 

Gellii... oce 462, 464-467, 469-471, 


pubpünobhgopddbububpR n 475, EHE ae 


i-48 GRAINGER. 


nn 


flat Panel eoe qc 469-471 LEVERS, 

Low-Bay e n 472-475, ATT-478, 486 (Сат... e ataare iana 2322 

MACHINE e 521-522. Dummy DOO... «eee 1980 

Outdoor) rene ee 467, 482, 484, 503-507, Limit Switch.......... 256-258, 260-261, 263 
-514, үс КОЕ ЕКОО КЕ; 821, 859-861 


Vapor-Tight 
Wall-Mount 


LID OPENERS & CLOSERS 
Sod 821, 860-861, 1455, 1605, 1620, 2822 


LIDS, 
LEGEND PLATES Beverage Пізрепвег.................. 1441 

Bin & Container........... 1133, 1137, 1294, 
LEGGINGS M ees 1300-1302, 1304, 1457 
(Пай Saw а ае 1739  Bucket&Pail............. 1133, 1547, 1621 
Welding... eee езет. T3529 Bulk'Gontalner: ы eee 1302 

C'ardboardiBOX е 1402 
LEGS, Coffee! Cun У 1435 
Белеһ 2222222. 12671, 1320. 1322 Cube TrUCK Ж ш ы л, 1157 
ПИЕ 1 Decanter & Coffee Server............. 1441 
Welding Табе eae РАВ ОЗИ ВАСКА 1448 
Workbench: —. eere ne 1320.1322 Dmm. iere 891, 1136-1137, 1865 
LENS 1304, 1435, 
Antifog Liquid & Cloths ............... 1666$ e 1439, 1451-1452, 1457 
Cleaners s: etos mare ssa 1666 Lubricant Dispensing................. 2461 
Insert Holders ....... 1654-1656, 1660, 1667 Oil Reservoir Тапк................... 2495 
ПЕНЕН 222222 0 2415  PaintSprayer бир................... 1625 

Paint Storage Сир .............. 1605, 1621 
LENS COVERS, Recycling Container. . . . . . .. 1555-1556, 1558 
Respirator ..... 1671-1673, 1677, 1680, 1682 ТІНІШЕК.,......................... 1156 
Welding Неітеі................ 1677, 2405: TrashiCal... cane renee 1552, 1554-1556 

ІШ». 1133, 1137, 1294, 1300-1302, 1304 
LENSES, 
Сатега та 606 — LIFELINES & ACCESSORIES 
Fluorescent Ғікіше............... 477,482 ..... 1776, 1779, 1786-1789, 1792-1793, 1796 
Infrared s cotra sace 606, 611,613 
Laser вур ааа 878 LIFT 
Magnifying e шоо: 234122342) Воот 1177, 1179 
Pilot lights 2022-2222 
Rocker Switch - 
Safety Eyewear ................ 1655, ТЕ SP DR av d 1177-1178, 1180 
Thermal Imager.............. 606,611,613 Load Platforms ................ 1170, 1177 
Welding: е 2405-2406, 2415 Replacement Parts ............. 1177-1178 

RINGS E 1068-1069 
LETTER SBIBOSS МЕР а 2015 
Вага А хоо Dd 1369, 1372 Tables & Accessories. ........... 1175-1177 
Restorer Sticks, Tire. .................. 949 Trucks & Ассев50гіев................ 11 
Сатре ЗБОРИ ае ене 1173-1175, 1177 
ОТПОЙ АА 1894. "Wheels... eee ret rs 1177 
ЕСЕР 1358 

LIFTERS, 
LETTERS, [lerne EN 1007 
Сата ur Siue eise 1900. Manhole. eee eee 1066, 1797, 1868 
etter Board 2007707 6 48728 SuctoniGUD- 2222222... 
Self-Adhesive ................. 1527,1900 
МПУІ йоз ра шаи user miseries 1900 LIFTING 

Ве Wee EM 1724 
LEVEL МЕ bene 944, 1072, 1074 
Controllers ае 2679, 2681 Eye МОВ. oe 1069, 2075 
GAUOS: -aai iaaa 1137, 2681, 2912 Eyebots- <-i aenea 1069, 2076-2078 
Switches ....... 283, 2623, 2631-2632, 2641,  Hooks.............. 1066, 1069-1071, 1085, 

Е 2662, 2678-2679, 2681, 3046, 3092 TF EUN 

Magnets........... 822, 827-828, 1066-1067 
LEVELERS, Points е 1068-1071, 1085, 1180 
Docks osse Е 1126 Slings..... 944, 1074-1079, 1085, 1106, 1141 
Flange d sso аА 2427 MUROS ое er RR UE 2469 
ladder: 222222222222. 10281090. Winches mene aeee 1082-1084 


r E EET 1175 
Dne eerie idu 1141-1143 
|l mu ET 1170-1174 
Hydraulic . . . 943, 1032-1033, 1173-1175, 2468 
Маітепапсе 2.2222. 1032-1033 
Material Handling ..... 1065, 1170-1177, 1187 
Райа а е 1065, 1170-1174 
PERSONNE 522052222. 1032-1033, 1179 
Platform. -a 1032-1033, 1174-1175 
Рпейтайсо а. 943, 1177 
РОА e ea o 1481 
Portable: -iarain тшеу 1175-1177 
ETTET е A T 1065 


LIGATURE-RESISTANT 
Bath Hardware & Fixtures 

РИ 1488, 2725, 2730, 2745, 2760-2761 
Door Hardware. ...... 1980, 1984-1987, 2007, 

ОАО РИ 2010, 2012, 2014 
Hospital Ғитпізһіп05................. 2761 
LIGHT 
СогаВееі 398, 516 
ОША ЕСЕК 270 
Dimmers . . 497-499, 501 
Engines . 454, 490-491 
MEETS анан 620, 625 
Modules. 234, 236-239 
Panels saree sence 469-471, 477, 482, 518 
Shields, Abrasive Blast Cabinet......... 2402 
БОСКЕ Е wrote nes 497,511 
ӨРЕаКеГ5:.;-.222.222.-2.--..1.....- 490 
Stations, Етегдепсу .................. 467 
Stick Holders. аен 1890, 1925 

i 680, 976, 1890, 1925 

419-420 


LIGHT BARS, 

Vehicle: «cree sehn 969, 975-976 
LIGHT BULB 

Base Removers 

Спапоего Үз ceca Elus 
Modules... . . 

Recycling Kits 

Safety SIONES аа 424 
Shields, Abrasive Blast Cabinet......... 2402 
ТЕН 459 
Nesters egeo deb lA AS е ORE 624 
LIGHT BULBS, 

SWAY A NU 436, 438 
Aircraft. . . ... 442-443, 445, 447-449, 451, 1462 
Appliance. ..... 425, 436, 438, 445-446, 1462 
AUCIOVISUAL e e eeen Pot 437, 444 
Automotive. . 


Blacklight. . 
Bug Light. . 
Ceiling Fan. 
Girlie: 2.2222 022222. 


Decorative... 
Emergency. 
Exit Sign..... I 


Базі: 2...2... 
Floodlight. . . . 
Fluorescent . . 
. 435-438, 517, 3059- 3060 


Germicidal........... 429, 3059-3060, 3093 
GOW ыс я 438 
Halogen . . 436-437, 439-444, 446-448, 

v sere rU 450, 488, 517, 971 
Т 222222 7 441,450 


HID (High-Intensity Discharge) 
ner ce 430-435, 444, 517 


High-Output Fluorescent........... 425-426 
High-Pressure Sodium (НР5)........ 432-434 
Incandescent............ 238, 272, 436-451, 

ТП cate 488, 957, 971, 977 
Indicator Веасол......,..5......-2... 272 
Infrared ов 441, 450, 3079, 3081 


. 238, 272, 423-424, 427-434, 
436-444, 446-451, 977 


НТ 443 
238, 442, 444, 446-450 
КЕН eer ae 444-445, 488 
Mercury Марог.................. 432, 3093 
Metal Halide............. ele 435, 444, 517 
Miniature...... 
Meonilndicator -eee ae . 446-448 
Voice Er E НЕЕ 433, 441-444 
Pilot. ... 238, 447 
PL Compact. . 428-429 
Projection 437, 444, 448, 450 
РОЗИ ВИНОЙ. . «оа en 234, 238 
Quartz ... . 444, 446-447, 449-450, 3079, 3081 
Reflector ....... 437, 441-444, 448, 450, 488 
RoughiService а 435-436 
Shatter-Resistant............. 424, 426-427, 


Sign.... 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Product Index 


Light Bulbs - Linkages 


Spiral 5.22.2, ыса РЕР 436-437,517 
Pon Ee Ra UNO ee 441-444, 488 

КАНН RUNE EE 437, 444, 448-450 
А ЕРИНЕ 505 


Swimming Pool........... - 443 
ШЕШІ 25 nr eue 427, 1021 


Track 


Lamphollels << ««x« «serene 497,511 
Photocontrols ..... 414-416, 501-502, 504, 511 
Replacement Parts ........... 477, 482, 518 
Shields: eoe esie x Re 468, 517 
тапете 22. 454-455, 514 
LIGHTING FIXTURE 

Ballast KiS: оао 459-460 
Ballasts: узуло кы: . 454-461 
|. p . 270, 298 
GAGES ы тае .339, 514 
Ceiling Rings ............. ...900 
Camps: e узо scene 310 
Connectors 222222 .492 
IET It JEAN TEES .339, 492 


dogbandug za- 301 


Housings -eeen 296, 298, 490-491, 512 
LED Retrofit КіБ... 464, 472, 482, 

ЖЕБЕ ЕСКЕ: ос кс 490-491, 507 
Mi S ioeoassasongbusatannsaacas 477, 482 


Mounting Hardware & Accessories 

at nes 270-271, 309-310, 492, 518, 522 
Power Ѕиррііеѕ .................. 502, 514 
Receptacle Boxes 
Recycling Kits ............ 
Reflectors 


ШЕННЕ 490-491 

LIGHTING FIXTURES, 

Area eee 478, 505-508, 513, 515, 517-519 
2942 


Вау УКО ГЕ СО Ос 418-480, 515 
ЛЕН кыныккан ICI 489-491 


Incandescent............ 466, 482, 485, 492. 
ввананцвабанайаваавян 511-512,514,519 
Indoor & Outdoor . . . . ..... 481, 483-485, 489 
Doadddonognódpdd 504-505, 510, 515, 519 
landscape Те 509-514 
LED ....462-467, 469-475, 477-478, 480-482, 


EUNT 484-495, 503-507, 509-514, 519, 
ЖАЗОО КОНЫС СБ БК ЕЧЕИ 521-522, 2639 
lowsBay 207 472-475, 477-480, 486 
low-Voltage: -cees eee mares 483- 8 


"482, 485 


ОАА 467, 482, 503-515, 519 


Paint Spray Booth ........... 483-485, 1624 
Parabolic Fluorescent ................. 471 
РАВПОЧеГ зил шры rre 511-512 
Parking Garage ...... 481, 505-506, 508, 513 
Pendant... sc reme 474-415, 481-485 
Pool. o ОН ТТТ 2639 
Pulse-Stait: esee 480, 504, 510 
Quarz cicer eren 512-513 
Recessed сева 469-471, 477. 

re 482, 486-487, 489-491 
Roadway e esee pe 52406 505-507, 513 
Rough Service........... 466, 481-482, 511 
SBCU аена eee 503-506, 508, 513 
бөре аа еу 472, 478-479, 481 
Пр... 473-471, 479, 481, 495, 505 
| f UTE 492 
Troffer...... 469-471, 476-477, 482, 486-487 
Undercabinet: ems 476, 495 
Vandal-Resistant . . . . . . 481-482, 504-505, 511 
Vanity за Тс 474-475, 487 
Vapor-Tight ............. 481-483, 485, 505 
Wall....... 462, 464-467, 473-477, 481-485, 


Warehouse. . . 466-467, 472, 474-476, 478-481 
Waterproof...... 508, 512-513, 521-522, 2639 


Wet Location............ 467, 478, 480-487, 
Т 489-490, 493, 503-514, 522, 2639 

Wiaparound. i. ecce erre 473, 476-477 

Kenn a crecer crx 30652 EXER 484 

LIGHTING, 

Cleanroom no суросу уш: 471 


GROW): зушы шд унны ады 496 
На/ююдел е Е Eee 467, 488 
Handheld . . . . . 398, 516, 524-530, 1925, 3009 
Іп@ісаюг 2.5 233, 240, 249, 271-272, 
ДАРЕМ 445, 447-449, 451, 976, 978-979, 1919 
Inflatable... eere нан 518 
LED Portable ........ 488, 515-521, 525-527 
йар 529-530, 670, 969-970, 972, 976 
LED Safety.......... 270-272, 462-467, 487, 
POCHI Are 525, 970, 976, 1919, 1925 
Machine ТО0 2.2222 271-272, 522 
Magnetic Base............... 516, 519, 521 
Magnifier.........-.. eere 520, 2342 
МейісајЕхат eerte 488, 520 
MetallHalide:- ns 515,517,519 
NEMA АХ жулде 271-272, 1918-1919 
Overhead 
Pathway 
Perimeter 
РИ 25357 
Portable 
Reading 
Rechargeable 5іск................... 516 
Reflector ........ 442-444, 488, 516-518, 521 
Revolving. ............ 973-974, 1178, 1918 
Rope css eee асли 495, 975 
safely сопе СД A НЕ 1527 
Scene Henan ДАДЫ ESTE 976 
ПОШО ere deese 512 
Signaling озул 270-272, 973-974, 
E A E T 978-979, 1918-1920 
ОШОН аат 957 
Spot. чети. 516-517, 521, 526, 530-531, 
ЖАК ОТО: 680, 688, 969-970, 972 
За E 271-272 
ҚАНАЛЫ НС 514 


hd 495-496, 518 
азааввбьвбавоаевв 271-272, 970, 973, 
noonhanédonsaedads 976, 1918-1920, 2052 


. 488, 495-496, 516-517, 520-522, 
EE E ора 530, 670, 680, 691, 970 


Traffic Barricade =< 2... 1927 
Traffic GONG «зш дашт E 1527 


ру. 
Ceiling...... 


Cleanroom 
Compact Fluorescent. 


Damp Location....... 
SIS 479-480, 483- 485, 487, 505, 519 
Decorative.......... 476, 482, 489, 493-494, 
M DOCERE SS 512, 514, 2639 
Display 'Caseiz а ...495 
.519 
Downlight! o.e aes. 482, 489- 491, 493 
Dust-Resistant............... 481, 483-485 
Emergency- 2... 462-467,510 
Exi ылы 462-466 
ОООО 506, 508-511, 513 
Fluorescent ......... 471-477, 479, 481-483, 
Food Processing 
Fountain 
Halogen 
Hazardous Location....... 434, 467, 481-485, 
A PPAR EEE MOM ары н 504, 510, 1624 


HID (High-Intensity Discharge) 
€ 460, 480, 482, 504, pde 51 0, 512 
High-Bay 


Healthcare... esses 471, 481, 487-488 
Inspection .......... 488, 496, 520-522, 526 
Jobsite. «sees 515, 517-519, 670, 673, 680 
Гом-МоЌаде................. 483-485, 510 
Outdoor. sess 467, 482, 484, 503-515, 
КИТ EE 517-519, 2639 
Power Failure......... 462-467, 473, 483-484 
Roadway -icii ariaa 506-507, 513 
СӨС: еен 503-506, 508,513 
SHINS SIG cc sce с 477,514 
ОШ. ее 473-475, 477, 481, 495, 505 
Submersible. . . . . . . . 523, 526, 529- 530, 2639 
Underwater «аен cerne 2639 
Waterproof............. 517, 521-522, 2639 
Workbench....... 496, 521, 1320, 1324-1325 
Workstation а 1324-1325 
LIGHTS, 
Adhesive Strip: 52er 975 
Barricada- а: 1927 
Bollard: cot ташу suchen rx Ree тыз 513 
ТОРЕ РЕЯ 977-979 
Brooder eaea Сы Еа 518 
біатр-Ол:.---..----:..222. 518,520-521 
CordiReel КН ЕНСІН 398,516 
ПАБЕ glo e ertum e 976 
ПЕС: er Re ent RR 514 
UT ee au HE 496, 520-521 
Disinfecting.......... 487, 3059-3060, 3093 
Distress От 484 
DOCK pm mM EU RR NS 519 
Поен е 970, 972 
Шайтан. 520-521 
ТП укр CRUS 398,516,521 


Flashin 


Vehicle: BORUM е aa 979 
Vehicle: багаб:...-..2..-2......-. 970, 975 
Vehicle Courtesy ................. 970, 972 
Vehicle Driving............... 957, 971,976 
Vehicle Flood: ее E 969-970 
Vehicle Магкег............... 970, 976-978 
Vehicle Spot............. 969-970, 972, 976 
Vehicle Stop/Tail/Turn ............. 976-979 
Vehicle Warning. . . . . . 969-970, 973-976, 1918 
Vehicle Work ................ 969-970, 972 
Warning. ....... 270-272, 969-970, 973-976, 
РЕНЕ 1178, 1245, 1918-1920, 1927, 2052 
РЕЗА 398, 515-519, 521-522, 530, 
ЧЕЧ 670, 673, 680, 691, 969-970, 972, 1324 
LIMESCALE 
Inhibitor Cartridges ........ 2703, 2705-2707 
Removers....... 904, 1510-1511, 1515-1516, 
. 1520-1521, 2702, 2704, 2707, 3011-3012 
LIMESTONE CLEANERS ............. 1518 
LIMIT CONTROLS ... 3030, 3032-3035, 3040 
LIMIT SWITCH 
BASS ETE 256, 260 
Bodies с алк us 256-257, 260-261 
Contact Blocks........... 256-257, 260-261 
Glands cce cS ОО А RP ee 260 
Haas: o eom 256-257, 260-261, 263 
levers зло: 256-258, 260-261, 263 
Весерїасїе$................. 256-257, 260 
LIMIT SWITCHES 
Compact: sores 256, 259-263 
Hazardous Location............... 256, 259 
Interiockingio sooner 268-269 
MINGUS e eere 260, 262-263 
епо ЕРНАТ Ны 256-263 
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LIMIT VALVES, 

|i eM EE 2871 

Pneumatica: eeen erre ere 2547 

LINE 

Analyzers, Telephone. . ............ 355-357 

Conditioners. sos erecto rns 205, 208 

ИСИНА Se е 402 

Dy EP 222 3015 

levels.: -rai ae ae 881 

Locator Signal Generators.............. 563 

Poir 2222 563, 864 

рен 347, 544 

Testers, Telephone. poner 355-357 

Transmitters: аеннан 563 

ТОВ EES 679, 987 

Voltage Thermostats . 3019, 3021-3027, 
VERMES nace 3030, 3034, 3074 

РИАЕТ ССКА 890 

LINE MONITOR 

Relays 

Sensors 

LINE MONITORS 

LINE SCANNERS, 

Infrared 20 611,614 

LINE SETS, 

Air СОПОНОПе е: 3094 


LINEAR GAUGES ................... 2340 


LINEAR MOTION 
ActuatorCables; езен e лт 
Actuator Controls. . 


Knives .... 
Safety Equipment . 
Wrenches. 222022 oe ees 


LINENS, 
Disposable Вей... 1952 


LINERS, 
LES GHIA e ner emissa ете 1169 


il 
Paint Spray Booth . 


Paint-Tray ss К UE 1621 
Pressure Tank... «cese ee 1627 
Sanitary Весерїасіе. ................. 1494 
Spray. Сй бИр: зиз. ees 1625-1627 
Маѕіебаѕкеі....................... 1556 
Wan Paper а аана mcs 1494 
Winter Наї............... 1640, 1642, 1730 
LINKAGES, 

Damper 


Мае еее 


Links - Lubricant 


Product Index 
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LINKS, 

Chain Соппесіпе,................ 116-117, 
Fs Wim mare oe .. 1071, 1073, 2043 

Contactor........ .... 169, 171 

Conveyor Chain . .. . ... Я 

Corrosion-Resistant Chain. 

Damper ............. 

Offset Chain. . .. .. 

QUICK ее О 

Roller Attachment . . . x 

Roller Chain........ 116-117 

Weld sees etre mes 2426 

LINOLEUM 

installation Toos: шут деше» 806, 889 

Knives 806, 889 

Bolts: oe ect 50200 889 

LINT BRUSHES .................... 1476 

ЦРВАМ ee 1807 

LIQUID 

Electrical Tape 

Flow Switches m 

Hand Soaps......... 1496-1498, 1501, 2736 

Line Dryers ..3015 


Меавшев................. : 
Storage Containers & Accessories. . . . . . . 1134 
Transfer Pumps.......... 680, 894, 937-938, 
. . 2633-2636, 2638, 2642-2652,2673-2674, 
РА 2676-2677, 2690-2691, 2693-2694 


LIQUID LEVEL 


Sensors ........ 578, 2678, 2680-2681, 3007 
Switches ....... 283, 2623, 2631-2632, 2641, 

ПРИЯ 2662, 2678-2679, 2681, 3046, 3092 
Transmitter Replacement Parts. . ..578 


LIQUID-TIGHT 
КІШ 313-315 
Electrical Connectors 

КЕЛЕ д: 306, 314, 317-318, 334,482 
Electrical Fittings. . . . . 158, 306, 314, 317-318 
Gaskets 


LITERATURE ORGANIZERS & ACCESSORIES 
düBaononanusotaunsnonao ES 1349-1350 


LITTER BAGS.................. 954, 1000 


LOAD 
Analyzers-- а-л 547,551-552 
Bracers cos 1104-1106 


Calls o oe sol 
Chain Binders ...... 1107 
Data 1000615....... ..551-552 
Gauges, Hydraulic . . . . 574, 2468-2469 
Denies: а .. 2574-2575 
Indicators ЕЕЕ 1065 
Retainers........ . 198, 1104-1106 
НЇЙЙ& зз. ш изе зу» Кл ЕЗИНЕ US 1069 
LOAD CENTER 

Bolt-on Breakers ............. 198-199, 201 
СОМЕ necne sse 224 200% 194, 196 
Filler Plates ...... . 190, 195-196, 199 
lr. eM E 179-180 
Ground Kits ...... -196, 199 
Insulator КИ ere На 196 
Labels «eee 368, 373 
ШЕККІ5.......... ..190, 196 
Main Breakers . . .... 195-196, 199 
Main Lugs ......... ..196 
Mounting Bases. . . . . ..196, 199 
Neütral 06... 190, 196, 199 
Plug-In Breakers ...... 192-193, 196, 198-200 
SOIeWS: оон аын 190 
LOAD CENTERS......... 190, 194-196, 198 


і-50 GRAINGER. 


nnn 


LOAD HUGGERS, 

[Sil К ЕЕ ЕЕЗ 1104, 1106 
Ratchet eere зде адлык: 1104-1106 
ЮВЕ 1104-1105 


LOADS, 
Powder-Actuated То01................ 2169 
LOCATORS, 
Anda. ТА 880-881 
Buried Line & Cable.......... 563, 864, 1009 
Cable Раше ен 
МЕ оа 563, 883, 2044 
| E 563, 864, 1009 
Pit & ЮЕ...........-.-. 880-881, 2427 
РИВОК Kee E 563 
Ulli. rore ere ene 563, 1009 
LOCK 
Accessories, Keyless Access Control 
EE TCI 1123, 1971-1972, 1974 
Batteries scenes ce yen 533-534, 1976, 1996 
Саре саны ЕЛ а e 1961 
СОНеге СЕТ т ау 670, 815 
Devices, Keypad ............... 1973, 1976 
Devices, Push-Button ................ 1978 
Frame Adapters Ен 
Installation Tools 
Kits; FoadiCenter 2222222. 190, 196 
[Eu а TEES 1916 
l'übficatlts s н у жк 901, 2442 
Mounting К Ул» а з дайык жын 1976 
Power Supplies........... 1976, 1978-1979 
Washers. ...... 2055, 2087, 2092-2095, 2097 
LOCKDOWN 
Door LOOKS ес 1980 
ТОНА KI RUNE 1813 
LOCKER 
Bases & Pedestals 
Crown Мо10іп05............... 
Doors & Panels ............... 
(oce AM 
Room Benches & Accessories 
TOPS ccce ees ean rx ыыы ERE 
LOCKERS, 
Antimicrobial; е 1253 
PCI PNE PERSA OI NM 1259 
BON аллына 1258-1259 
Puke Staga 2222-22 1258 
celliPhone ат; 353, 1259 
e E E EA 744 
Wardrobe........... 1250-1256, 1258, 1269 
Wie. ee Аа d onu 1258, 1263, 1268 
LOCKING 
BONOS oio Lupe T 1350, 1967-1968 
Clamps: ccce 835-836, 2319-2320 
Connectors: 2222222. 314, 328-332 
Drawers a a ис: 1320, 1324-1325 
Gaskets А 2206 
inlets cue sentence 328-330, 332 
li fce E 2150-2152, 2321 
PIlGIS ее 836-838, 841, 857, 918 
PIOS e EE E узса 326-332, 334 
Power Cords e eaae уста КО: 345 
Switches... esses 234, 236, 238-239, 247, 
Rope Galan cone wie EIN ME 267, 269, 322 
Thermostat Covers .................. 3025 
LOCKNUT PLIERS ................... 837 
LOCKNUTS, 
Black Malleable Iron Pipe PE 
Вга іре. ае: 279 
СОПОШ е. 
Deformed Тһгеай. ................... 
Flange e езана енн 
Galvanized Malleable Iron Pipe . . . 
тошала... 22222... 
Hex. csc 2056, 2079, 2082-2083, 2771, 2779 
А N 
МЕШ 2056, 2079, 2082-2083 
ШОЕ re 409 


Nylon Cord Соппесїог................. 318 
Nylon Insert . . . . ..... 2056, 2079, 2082-2083 
Safety Wheel м е бды е ы 2083 
Stainless Steel Ріре.................. 2785 


BOXES: еее 1912-1913, 1917 
Нава с 288, 1913, 1917, 1959, 1962 
Kits. .... 167, 196, 288, 1912-1913, 1915-1916 
Labels soe E ree 1916-1917 
LOOKS 525225255522. 1954-1955, 1958 
Plug Пемісев а... 320, 1910 
О а А 1884, 1915 
Stations sc uae 1892, 1912, 1914-1917 
TagiHolders ке 1891 
TAOS EEE A ше 1891-1892, 1894, 
Unk E Ry 1912-1913, 1915, 1917 
Training Маегізі5................... 1907 
Valves ........ 2553, 2595, 2598, 2601, 2603 
LOCKOUTS, 
Cable о А 1910-1911, 1916 
Ола НЕ 1912 
Circuit Вгеакег. .............. 190, 196, 202, 
РЕ Е 1909-1910, 1913, 1916 
poo EE 320, 1910-1911 
Electrical Panel .. . .... 196, 1909, 1912, 1916 
Multipole ............ 202, 1909, 1913, 1916 
Padlock ... sus 196, 202, 1912-1913, 1915, 
m ery oe 1954-1955, 1958 
| E 320, 1910-1913, 1916 
Pneumatic «ios 1910, 2553, 2595, 
Darien ete ce e эсс: 2598, 2601, 2603 
РИӨЛ-НИЙӨП.......2-...-,.-...-.>.-.. 1910 
nor PRSE NIE 290, 322, 1910 
Valter e e me teas 1910-1913, 1916 
LOCKS, 
(See Also Padlocks) 
ОЮА ee er nacre 1975-1976 
Баты ыы E E S 1136 
Biometric а. 1959 
euge EE 1963-1964 
| mM UE 1353, 1961 
CAM ее ае 1321, 1963-1964 
Cam & Groove Arm .................. 2765 
базе алш шыша eren teet ere 1217 
Combination Ез ЫЛА ЫЕ 1960-1961 
Computer & Laptop .................... 1353 
Cylindrical: reor tenore 1985 
Deadbolt ...... 1121, 1964, 1973-1974, 1985 
Door. se 290, 1121, 1971-1974, 1985, 1995 
DAWES ce а 1321, 1964 
ОРЕ ТА 1136-1137, 1865 
Electromagnetic. ............... 1975-1976 
Electronic... ess 1959, 1971-1974, 1976 
Enclosure............ 288, 1321, 1963-1964 
ЕШшен 5522220 E 2911-2912 
File Саме... 1963-1964 
|j mrs RR EST NE 1217 
Саен аео. 1975 
Gladhands е э ШУО 965 
High-Securily. е аена. ox 1975-1976 
НИС pec Dc E ы ae 962 
Key Holder зуу т< суога тт 1967 
Keyless Access Control.......... 1971-1976 
КіпоРіп Renee 962 
ГТ 27273 1960 
Mechanical Keyless............. 1973-1974 
Ргодгаттабіе................. 1971-1974 
PUSH Button 522222222222. 1971-1974 
Tow Hitch Receiver ................... 962 
ТгаПегСоцріег:.. onere 962 
ПАРК КТ E e 1961 
Vehicle Interior & Exterior.......... 948, 952 
[ E 948, 952 
LOCKSET CYLINDERS............... 1996 
LOCKSETS, 
ADA-Compliant ...... 1973-1974, 1980-1988 
Classroom ае 1980-1989 
Classroom Мапйа1-Везїзїапї........... 1973 
Closet: eere enims 1982, 1986, 1988 
Соттипісайпо..................... 1984 
буіліледі............... 1980-1986, 1989 
Полог 1984 
Entrance а. 1973-1974, 1980-1989 
| me E 1985, 1987 


Heavy-Duty ......... 1980-1985, 1988-1989 
Hospital... eee 1984-1985, 1987 
HOGI ТЕО RR UNT HIN RE E 1984 
institution: аон 1980, 1984, 1986 
intruder ers 1980, 1984-1985 
Keyless Ent сс odere 1973-1974 
Knob ... 1985-1987, 1989 
Lever... 1973, 1980-1989 
Ligature-Resistant......... 1980, 1984-1987 


Light-Duty.......... 1974, 1984-1986, 1989 


DIGG ce cme orare 1984, 1986-1987 
Passage ае E 1981-1989 
cc me 1981-1989 
РОР ере 1984-1985 
Standard-Duty . . . . . .. 1981-1983, 1985, 1989 
Storeroom e сеен 1973, 1981-1989 
LOCKSMITH'S HOLE SAW КІТЅ........ 701 
LOGGER SOFTWARE................. 597 
LOGGERS, 
Harmonics Е 551-552 
Humidity & Temperature 
ТТТ 575,581,3008 
551-552 
Lina ee memes con UE URDU E 566 
mee nen 1007 
1007, 1949 
НЕН e О а 224 
LOGISTIC STRAPS. ............ 1104-1106 
LOOP CLAMPS................ 1894, 2078 
LOOPS, 
Т к и кеи TM 1098 
LOPPERS а 1006 
LOTION 
Dispensers 1496, 1498, 1501, 2728 
Ор сан ее 1496-1498, 1501 
LOTIONS, 
МОБИ 1498 
PoisonilVy: o a ea ee Eaa 1807 
LOUDSPEAKERS 
ЕА 1919, 2022, 2037-2040, 2052 
IDUPES. а 2341-2342 
LOUVERED PANELS, RACKS & 
АССЕЅЅОВІЕЅ..................... 1280 
LOUVERS, 
АРААР РЕР 2937 
Electrical Enclosure. .................. 292 
Evaporative Соовг................... 2998 
ЕПА Рай со E 2939, 2967 
itake Как л озо Е 2939 
Plenum Неаќег...................... 3076 
Uniti Heater: ае nint cine 3090 
LOW-BAY 
Fluorescent Fixtures .................. 479 
HID (High-Intensity Discharge) Fixtures. . . . 480 
LED Fixtures. ......... 472-475, 477-478, 486 
LOW-FLOW 
Бацов е 2733-2743, 2760 
Shower Неайѕ................. 2744-2745 
ПОПАВ e a R 2755-2756, 2760 
Utinals аА 2759-2760 
LPBAS а Окы 2437 
LUBRICANT 
Containers ое 2461 
Dispensing Workstations . . . . . ......... 1140 
Filter/Elemerntss- ае 915 
Filters" Automotive: 222222 915 
Grease ci ii see 359, 897-899, 2438, 
2.......2442-2443, 2450-2453, 2585, 2747 
HOSES s ы E ТАТ Dude 2461 
Mistersst.e cen dee Ee E 936 
Púmp'Breathers с 2463 
Storage Containers .................. 2461 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Product Index 


Lubricants - Magnifiers 


LUBRICANTS, 


Airless Paint Ѕргауег................. 1628 
Antiseize Жазынын: 


Big-Based .. „аеннан 
Biodegradable......... , 942, 

РЕ ase 2454-2458, 2460-2461, 2568 
[tr ТТТ S 2443-2445 
Cable Ршіп0.............. 

Chain & Cable ............. 

Chaine PIM 222222222. 

@Паш Ше): : 

Chani Ѕам а 
Compressor...... 898, 919, 1594, 2454-2457, 

E R 2567-2568, 2581, 2585, 3007 
Conco С 2222222 359, 2443 
Copper-Based Antiseize.......... 2443, 2445 
бие... 871,2354, 2438, 2457-2461 
Data & Communication........... 847, 2440 
ЮВОШ. ее аса 2438-2441, 2445 
РАО E 892-894 
Drip ОИ. 2438-2439, 2441, 2457 


Dry Film. . .. .898-899, 2438, 2440-2442, 2445 
i 2.2.22. 2440-2441 
Engine =. 892-895 


ваг. =... 91, 896-898, 1594, 2438-2441 

A tare 2444-2445, 2454-2455, 2457 
Огарне rere 2441, 2443 
ШП оа оаа 


Hand Ришар 0 Sea E 2455, 2457 
High-Pressure . . . . 897, 2438, 2441, 2445, 2455 
High-Temperature . . .359, 897-898, 2438-2441, 

urs 2443-2445, 2450, 2454-2455, 2458 
Hoist 7766 


Low-Temperature 
Metal-Based ........ 2439, 2443- 2445, 2458 
Moly (Molybdenum Disulfide) 

БЕ 897, 2439, 2441, 2443-2444 


Multipurpose ................ 897, 899, 901 
ТЕМЕНЕ А 2438-2442, 2444-2445 
Nickel-Based Antiseize .......... 2443, 2445 
Non-Ozone Depleting........ 899, 2438-2441 
ТЕТЕ RT RAE UE 2445, 2456 
Nonflammable............. 899, 2438-2439, 
ЕТ Е 2441,2445, 2458 
NSF Rated H1......... 899, 2438-2442, 2444, 
PA ONERE 2450, 2454-2458, 2568, 2782 
NSF Rated Но... 897-898, 
ТТНТ 2438-2441, 2445, 2459 
O-RING aa Sed 2173, 2438, 2450 
ЕЕ 91, 871, 892-899, 901, 942, 


PUTA 2441-2442, 2454-2460, 2468, 2492, 


Vx ны ирк ПИКИ ИШҮ 2660, 3007, 3012 
ШЕНГЕН с: 871, 2457-2460 
Opon Goar с а 2438-2439 
Paste еее exe 2443-2445, 2457 
Penetrating .......... 899, 2438-2442, 2445 
Plastic баїе.......... 899, 2438-2441, 2445 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Rubber: ce esee 
Rust-Preventive. . 
Scissor Jack Oil. 
Shredder 


2443, 2457 
2455, 2567-2568 


Synthetic Air Compressor . . . 


Synthetic Automotive. ........ 892-898, 2450 
Synthetic Conveyor . . . 2438-2439, 2441, 2457 
Synthetic Machining............ 2458-2461 
Synthetic Multipurpose . 2438-2439 
"rue eerte 2441, 2458 
Threading Oil......... 871, 2354, 2458-2460 
Tire Mounting: s aicinn aseinaan 948 
MANOS ART ае 892, 894, 896, 898 
Transmission eaa ee e ли: 896-897 
USDA BioPreferred. ...... 892-893, 898,2438 
Pete 2441, 2454, 2456, 2458, 2460, 2568 
USDA Classified H1......... 899, 2438-2441 
PE 2444, 2450, 2454-2458, 2568, 2782 
USDA Classified H2 . . . 2438-2441, 2445, 2459 
Vacuum Pump . . .......... 2455, 2457, 2468 
Valla лыбы ыы с. eade naeh 2452 
Water Soluble ................. 2457-2460 
ign e TEE 2456 
МО eee 2439, 2441-2442, 2445 
Welding... entere 2430 
Wire РОО... еа 847, 2438-2440 
Wire Rope... Ro 2438-2439, 2441 
LUBRICATION 
Adapters coc ОАЫ qe ge nds 935-936 
Needle Valves ...................... 2464 
LA RN TR у E EAER 2461 
Oil Level Gauges 3-5. 2464 
Spray Valves... sees recens 2465 
Valves 200222200 938, 2461, 2465 
LUBRICATORS, 
Air Line ....... 2595, 2597, 2599, 2601-2603 
Air-Operated .............. 937, 2461, 2465 
Ghain sess emer еее енн 2463, 2465 


LUG NUT WRENCHES ................ 948 
LUGGAGE CARTS & TRUCKS . . .. 1183-1184 
LUGS, 

Ball Polit. «cicer mere eee 2426 
С доре ил RT, 922 
Cable area mension 196, 379-380, 392, 2426 
Circuit Breake(:. iere remis 199, 392 
LUMBAR SUPPORTS. ............... 1724 
LUMBER CRAYONS.................. 882 


LURES, 
БИр өараававааевтрьзввдавадаав 1021-1022 
LUTES, 
к н ы айнда seer erect eerie 999 
ШӘП ОЛКЕ И ТОЛЛО, 999 
LUX METERS a 625 


MACHINE 

Clamping & Accessories .... 2316-2320, 2541 
DIT Me 918-919, 1100, 1413 
2222 1219,1221-1222 


E 1310, 1319, 2363 
2221171. 


ЖОЕ ОКЕ ҮА: 1166, 1326-1329 


Таре 375, 1395, 1906 
ЛТТЫ С” 2262-2274 
MACHINE SCREW ASSORTMENTS . . . . 2055 
MACHINE SCREWS, 

Button-Head: -ieena 2104 
Сһееве-Неай.................. 2099, 2102 
Countersunk: ае 2101, 2104 
Fat-Heatl. eere 2097, 2101, 2104 
Hex-Head а ei 2097, 2100 
MEIC S 2222220 2097, 2099, 2101-2102 
Oval Head) eres e 2097, 2099 
Рап-Неай аек 2097-2100, 2104 
Round-Head......... 2097-2098, 2102, 2104 
Tamper-Resistant. .............. 2101, 2104 
ПАТНеай eoe eerie 2100 
TRUSS HBA =н етв 2100, 2104 
MACHINE TOOL 

lights: «omes eere 271-272, 522 
Power Units riore е 2472-2474 
PUB Se nee 2347, 2638, 2691-2692, 2698 
Wire (MIW) «oec em aie ees 336 
MACHINE TOOLS 

ОРЕН 814, 2344, 2347, 2355-2361 
MACHINERY 

Bumpers 

Eyebolts 

Guards & Accessories 

MACHINES, 

АШРШОМ оета 292 an 1416 
Bathroom Cleaning .................. 1578 
Соррег синто а 868 
Deburtihg: н 868 
Ехегсіѕе 

Floor. 

Key Duplicatin 

Label 

Ізтілаюг> - ыт Ду: 1380 
Меігі-Ғогтіп0...................... 2358 
| eM 22 2344, 2347 
Numbering? Д.Д... 1363 
Pipe Сиио esee 868, 870-871 
Pipe Тһгеайіпо................... 870-871 
Shrink El curse ee eee л ле а 2310 
НЕН 1905 
ІШЕ. 1405 
Stretch Шарт... 1421 
SHINO ct РИИ 1611, 1627-1628 
Паре: cn setae T 887, 1396-1399 
Vending; s.n 1494, 1808 
MACHINING 

Air Cooling Оемісеѕ .................. 2583 
Clamps. 

Fluids. . . 

Lathes 

Microdispensers .................... 2461 
Mist-Coolant Devices. ................ 2461 
Shims:: сс Ош 2179 
MACHINIST'S 

piles oue ТАПТЫ ЫСЫ 817 
6ШГев:.-....2222..-:.2..../.... 2342 
ШО Т ТТТ 2335-2336, 2343 
Mies e 829-831, 872, 2318, 2346 
MAGNETIC 

ВАА а ERU 459-460 
Base Lights «eee eee 516, 519, 521 
ВИ Пр НОЮе 222222 2222 704 
Сага Ное е 828, 1245 
Ср. DES 828 
ГО anc 162-164, 170, 173 
Contact! КИ eee ese 


Find even MORE on Grainger.com? 


Donfaetors енн 162-163, 168-171, 
2... 173-174, 3035 


Door Holders 
Drill Presses. . 
Drive Pumps . . 
Dry-Erase Sheets. . 
Flashlights . . . . . 
Flexible Tape . 


Grates .... 

Hooks. ...... 

Indicator Bases . 

Labels ...... 

Levels .... 

Line Relays .... 

Lock Power Supplies . .. 1976, 1978-1979 
Message Boards . . 1358, 1367-1371 
Nut Drivers 707, 709, 802 
Particle Inspection Kits ............... 2429 
Particles... eese een 2429 
ui Pr Mp 822, 828, 1066 
Refrigeration Contactors.............. 3035 
Screwdriver Bits ......... 705, 707, 800-801 
5сгембгіуеге................ 705, 798-801 
Sensors eE E E ere 565 
Separators . 1066, 1116 
Starters 


161-162, 164, 168-169, 171, 174 


Strips. . .. 827-828, 1367, 1889 
ӨШБЕРЕІ6: ае нана ҰЗ 822,990 
ТАВИ eMe E E 1359 
Tape... 827-828, 1889 
Tool Holders: Leere tede 754, 1605 
pr p а rr 822, 828, 913 
Welding бгоипйѕ.................... 2426 
Welding 5шшагев.................... 2426 
Work Schedule Кйв.................. 1369 
MAGNETS, 


827 
(КІНШЕ eer АНЕ ДА НАНДА E AR 827 
[r E TEES 827-828 
бора oe ла elem 827 
[UE Pene К О т А КД 827 
Display Бо... 1359, 1367 
UN Sen DAR a ООА 1976 
Eyeball: а а 827 
Foreign Object Еуе................... 1808 
Handle: ас 827, 1066 
Holdingi 2022 754, 822, 828 
Hook: cem eee uti en 827,2019 
Horseshoe esis.) сш get 827 
ІзһеТРттеге ае 368-369 
ШЕП ЛЕ ЛУЫ ЛК КА КЛ ос 827-828 
lifting сал 2, 827-828, 1066-1067 
Message Boardi тугш йез 1367 
Neodymium . . 827-828, 1066-1067 
Polis каш ылу ые AT 827-828 
Rare Earth... . 822, 827-828, 1066-1067, 1116 
Ring enean 22222. 04 өшті 
Samarium Cobalt. . 
Shallow Pot . . . . 
(Threaded;Postiz е с 
MAGNIFIER 
Eyewear Attachment Kits.............. 2341 
Handles iiz: ае: 2342 
Heads. . 
Lights 
MAGNIFIERS, 
ВИ@Са еы суулы кс аа eS Po 2342 
ІНІНЕН ска кк акр? 2341 
Coddington: = sooner 2342 
EVOWOG[:: аеннан 2341 
Fixed-Focus Әізпіі................... 2342 
Handheld. . .. 1808, 2341-2342 
Нате 2341-2342 
Illuminating . . 520, 2341-2342 
Меаѕийпо =... 2342 
Pocket оаа 2341-2342 
ПЇ@ЄКЇШЇШ Е 520 
Теіеѕсоріпо i. eere eaa 01 2342 
Дре асы ти телен 2341-2342 
i-51 


Mail - Membranes 


Product Index 
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MAIL 
Сай Сазе 1192, 1194-1196, 
ТОТИ .. 1199-1204, 1208 
Darts oes .. 1154, 1349 
Chests & Houses 1969 
Slots лала .1349 
ОПГ: .1349 
SortingiTables 222222222224. 1349 
MAILBOX PEDESTALS & POSTS . ..... 1969 
MAILBOXES.................. 1349, 1969 
MAILER CARTONS & ENVELOPES 
Wide AA E UE es 1402-1404 
MAILERS, 
Cushioned & Padded............ 1403-1404 


Hazardous Material . . 
Laboratory. «cose err eni 


MAILROOM 

Seales ccs eene 644, 1430-1432, 1456 
Table Shelves... ае 1349 
ТайШе$з............ ‚.1349, 1398 
ПЕК Co 1157-1159, 1169 
MAINTENANCE KITS, 

Air. Compressor а. 2567 
Ali Dtyene sr 

Snowblower. : 
бОШЕГІП 2 2222222222222-2......22 
MAINTENANCE SETS, 

Hydrauligz 225222222222 22 2469 
MALLETS: е 825-826, 860 
MANCOOLERS........... 2920-2921, 2923 
MANDRELS, 

Abrasive....... 2367, 2371, 2374, 2381, 2389 


. . 2371, 2381 


Cartridge .......... ..2381 
Rotary Tool......... x 125 
Surface Conditioning . . . 2367, 2389 
Unified Wheel 2389 


Adapters? ec csi meaner eee RIO ы 3006 
Blocking Discs. . .... 2543-2544 
End Plates......... 2543-2544 
Gauge Hoses......... . 919, 3006 
Gauge Wireless Probes ............... 3005 

ages гел ыл: . 919, 2994, 3005 
Mounts: eei er 2542-2543 
Regulators............... 2542-2544, 2594 
Valve Bases......... 2543-2545, 2549-2550 


ea ee 2461, 2542-2545, 
ИА Ке 2549-2550, 2586, 2852 
Vacuum Filtration у erem: js 661 
ЖӨӨ аа 2426, 2473, 2542-2545, 
E Уан SOOO 2549-2550, 2852 
MANOMETER 
Сапаев НШ ае 578 
РТА ЕВ esee cts 578 
MANOMETERS............. 577-578, 2677 
MANUAL CHAIN HOISTS ....... 1056-1058 
MAPP 
Basis эйе алдоо олок А 2437 
Gas Torches......... 1003, 2434, 2436-2437 
MARBLE CLEANERS........... 1518-1519 


і-52 GRAINGER. 


nnn 


Hose:Clamps:-: sees За аА 2533 
МЇ cteye steerer ven cits tees 322, 328, 330, 333 
ОПА 893-894, 897 
Qutlels: нео 330, 333-334 
РІТОЈВООБ Nee TI TUE 
Plugs aeae 326, 328, 330, 333-334 
Power Cords о 399 
Pumps . . . . 680, 2633-2634, 2636, 2640-2641, 
ТЕН! 2647-2648, 2676-2677, 2691 
Radios эшет нык анна не 
Receptacles. сү 
Sealants: 2.5... 
рош: а 
SwitcHiBOOLS е 
Toggle Switches. 
Таеп Jacks a a 
Vehicle Antifreeze 
Winchilinas ce 222222. 
WINCHES ЕСЕ 
MARKER 
E A YR e ETT 1614 
Но беген. 1367, 2430 
MARKER LIGHTS, 
Vehicle: eee ee rele 970, 976-978 
MARKERS, 
Annealingscx senses E A 2430 
Ва Рат... 1615 
ЕДИБ ОВЕНА В 1365, 1615 
Опа 1614 
боп... 373 
Сау ааа 882, 1614 
Driveway & Property ................. 1930 
ОгугЕгаѕе: „1... ен 1367 
ІШІ: a E e САЕНА 1365, 1615 
Electrical 6 367-368, 372-373 
Вер. 1364-1365, 1614-1615 
FIUOFESCONE Е. 1364, 1614 
High-Temperature .............. 1614, 2430 
Highlights sce rele mr rre 1364 
Industrial ТК 1365, 1615 
Ink аа 1364-1365, 1615 
Layouts cs ee 882, 1614-1615, 2430 
lumber а. 882, 1365, 1614-1615 
Metal ue. 1365, 1614-1615, 2430 
Расов 1365, 1614 
Pavement: а. 1614, 1928 
Permanente eer 1365, 1614-1615 
Ре 39: 1614, 1895-1896, 1904 
SOANStONe сз лд ан Т Dee cies 2430 
Temporaly с d 1615 


Ра Н a E Ee E 


Wands 


jM Е: 1099-1100, 1623-1624 
раро Е 3058 
Tape. . . 374-375, 1384-1385, 1387-1389, 1391 


MASKS, 
Cleantoom sese sh seen 1669, 1756 
CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) 
Mee 1809, 1814 
Dust 1669-1671, 1673, 1756 
БуевтешҒасв..................-... 1856 
МейісаЕасе 22.2... 1671, 1856 
Particulate 
Procedure 
Respirator 
Solder: ее 
mema eere E tete 
MASON TWINE 
MASONRY 
Anchors 222... 
ПІН a 
Coatings. . .1595, 1597-1599, 1601, 1631, 1633 
Drill Bits....... 709, 711-714, 849, 2161, 2166 
[zia 1634 
Hammer Drills........... 664, 666-667, 674 
Annee 682, 685, 687, 690, 707, 711-712, 714 
Шпе:Мате аан 890 
Мопан eee E УЕ: 1633 
Ма СТС 2111 
Repair Materials ............... 1597, 1634 
Saw,Blades;- ee 719-721, 727 
SAWS НЕЕ 717-718 
SOIBWS: чур ere tele eene 2166-2167 
Sealants........ 906, 1518, 1598-1599, 1601 
Messe eer 1631, 1634, 2230-2232, 3012 
(Tons: eoe ene багшы йсй 890 
Lo] AUSSER SERENO BE 890 
Trowels earmen e 860, 890 
MASTER TOOL SETS......... 756, 797, 852 
MAT EDGING & CONNECTORS. . . 1875-1876 
MATOWES а 3096 
MATERIAL AGITATORS ..... 887, 1138, 1605 
MATERIAL HANDLING 
ТИЕ... 38 
Саве А 1192-1211 
Hoses rone 22.20. 2611, 2613-2615, 2844 
ШЕН... 1170-1172,1177 
ШИБЕ 1065, 1170-1177, 1187 
MATS, 
Air Conditioner Ее 293 
Antifatigue.......... 1048, 1869, 1871-1876 
Antistatic....... 561, 1869, 1874, 1876-1877 
Bathroom: eei 1473-1474 
[Ep ао RT 1870 
А КҮЛ АЕ ДА E СУЛАП 1336 
Conductive cae ee eere 2. 1869, 1876 
Contamination Control........... 1870-1877 


Food Pied MN аз қы, 
Food Service 


МОША soe neces 1048, 1871-1876 
Nonconductive. ................ 1875-1876 
Ramp FOO хул: 1875-1876 
ROSCUB Adame ыы ее qd UR 1950 
Коіагу Сип... 812 
Rübber s отанда арша, 1869-1877 
Вау... 1871-1872, 1874, 1876 
Slip-Resistant ................. 1869-1877 
SOMONE ее 1846 
Static-Dissipative .......... 561, 1876-1877 
Jacky ек а ӨТЕ eR DER s 1099, 1877 
Гасот Iep innert 952 
| E 1003 
Urinal & Соттоде................... 1514 
\ЧеШП@ MESES ОА 1873, 1876 
WetArea ............ 991, 1871, 1874-1877 
Work Platformi seeen a 1048, 1871 


MATTOCKS & PICKS 

WERE 814, 825, 860, 890, 999, 1949, 2426 
MATTRESS 

Bags & Сомегѕ............ 1413, 1469-1470 
Enoasomenis. ои 1469-1470 
Inflators 2. ЕН ЕЕ 1472 


MEASURES, 
ТІЗЕ А 931 
MEASURING 
баласы! 
Cones, 0-Ring 
UPS. EE 
Dividers . 
Magnifiers): е 2342 
us po e TTE 1009 
Rules . 105, 846-847, 873-875, 882, 
К-т” 953, 1359, 2336 
900652222522 ec ora 1430, 1432 
SCO0DSS sesenta Ie ESI S 994, 1457 
6 0005:.::.2252222:....../.1-2.2 1455 
Sticks . 105, 875, 882, 953, 1359, 2336 
Таре И 846-847, 873-874, 2837 
Wheel Савве а 875 
Lu c Ner 226, 565, 875 
MECHANICAL 
Benders лет Куу E RR RR TOS 848 
Connectors Е 387, 391-392 
Dock Ramps. „еони 1126 
|пїепосК$........... 169-171, 202, 241, 334 
Jaw Hub АЧарїег$............... 910, 2950 
Jaw PulletS еланнан 908-912 
ТОТОЕВ eese E ах 1177 
РЕППЕР 1364 
ВАВ аон 1431, 1434, 1456 
Test Plugs: a e НЕА 
NANOS з. enna 2542, 2546-2548, 2573 
MECHANIC'S 
Chaln;Slings:- 5: 22 944, 1074 
Creepers & Ассеѕѕ0гїеѕ................ 946 
бі0у86............ 1695, 1698, 1701-1703, 
2...... 1705-1706, 1708-1709, 1711-1714, 
PLAN . . 1719-1720, 1943-1944, 2405 
Socket Sets......... 705, 756-762, 774-715, 
А 787, 913, 916-917, 948 
Stethoscopes о 914 
ISOS acer mere ME e 829-830 


MEDIA, 

Abrasive Blasting..............5 2404, 2516 
Evaporative Сооіег................... 2999 
Filter ... 1624, 2722, 3057-3058 
МІСгООЮО улуу иден 3 
Paint Collector e cce ee 1624, 3058 
MEDICAL 

Carts & Ассев0гіев.................. 1169 
Certificates & Нерогіб................. 964 
Refrigerators. ан 637 
Storage Саріпеіб.................... 1275 
MEDICINAL SUPPLIES . . . . 1498, 1807-1812 
MEDICINE 

Cabinets- нох 1495 
CUPS nena ы nee enema 1439 
Vending Масһіпез................... 1808 
MEGAPHONES..................... 2037 
МЕССЕВ...................... 553-554 
MEGOHMMETERS........... 553-554, 556 
MEMBRANES, 

Reverse Osmosis (В0)................ 2706 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 
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Memory Cards - Mist Coolant Systems & Accessories 


MEMORY CARDS, 


MERCURY 
Displacement Contactors............... 220 
Disposal Kits 


MESSAGE 
Board Magnets Т 
атре eser mue teet tici tee 


Dry-Erase 
Electronic 


Magnetic 


METAL 


Bonding таре 1393 
Cleaners............ 359, 642, 899, 902-904, 


SNS а DM кы 1518-1519, 2446 
Forming Machines.............. 2355, 2358 


Inspection Magnetic Particles . . ....2429 
Inspection Paints............ ..2429 
Inspection Yoke Кіз.................. 2429 
Markers............ 1365, 1614-1615, 2430 
Paints & Primers ........... 907, 1595-1601 
ТРЕК 1603, 1606-1609, 2223 
PUNCHES ае 820, 850-851, 2357, 3010 
Repair Patclies. з-ды ска 2220 
Shelving. a A ЫЕ 1223-1227, 1234 
METAL-CUTTING 
БІН S eren 871, 2354, 2457-2460 
Forming Масһіпез................... 2355 
Inserts е. 2301, 2303-2306, 2309 
ӨШЕДІ асу от 108, 669, 678, 688, 726 
о asse ea A 813, 859, 2356 
SUCI EA 7 814, 861 
ЛООПОДЁЕГ525-Ж 2 за URN DUE 2305 
METAL-DETECTABLE TOOLS .... 1457-1458 
METAL DETECTORS ........ 563, 883, 2044 
METAL HALIDE 
Башы care E es 459-460 
Ep e 430-435, 444, 517 
Work Lights енен 480, 515, 517 
METATARSAL GUARDS. ............. 1764 
METER 
Aar Сре aa 
Batteries .......... 
Battery Chargers 
Binding Posts............. 
BNC Adapters. ............ 


Calibration Kits ........... 
Calibration Sets, Hardness .... “© 
Calibrators, Sound Level ............... 

Cases...... 354, 536-537, 539, 546, 548-549, 


Hook: Сре... 
Line Splitters............. 
Magnetic Sensors ......... 
Noise Calibrators............ 


PC Wireless Adapters 
Роме Согот 

Pressure Fittings............ ag 
Pressure;Sensorsi- estere 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Probes ceres 537, 540-541, 546, 548-550, 
РОТЕ 557-558, 583-584, 604, 630 
Proximity/Sensors;;-- 1-5: 9:199: 565 
RID Assembles Еа 583 
Safety Теѕіег5 . =... 546 
ИЗО о уус к 557, 565 
СЕ IU T 560 
Software e eee re 536 
т e e 578, 795 
Temperature Probes . . . 537, 548, 583-584, 604 
TOSPÜIIDS: oem ere 537, 546, 549-550 
Testleads. ее аеннан 537, 539, 
РР cae caer TN 546, 548-550, 558, 560 
Thermocouple Мойшеѕ................ 548 
Meriflers ао 546 
METERS, 
(See Also Testers) 
AirBalancer: озо лош ст 617 
AQUA елеу Е 581, 616-619 
Air Velocity.............. 579, 582, 620-621 
Аттеїег....... 225, 536-544, 546-547, 551 
АЕ т» 556, 558-559, 607 
Analog Balometer .................... 617 
Analog батр-0п..................... 544 
Analog Мийітеїег. ................... 539 
Analog Paneli: <:i erre 228, 559 
Anemometer ............ 579, 582, 620-621 
Balometer 6 
Bearing ..... 
Banc. ocu Rees уды: 
Bench-Type Multimeter................ 558 
Gable'Eength::i ае 563 
Cable Tracer.......... 354-357, 547, 562-563 
Capacitance.......... 536-540, 543-544, 558 
Carbon Dioxide (С0,)...... 581, 616-617, 619 
Carbon Monoxide (С0)............. 616, 619 
Chlbrillg..« cs eee ee eens 627, 630-631 
CircultiTracer. ао. 562, 920 
Clamp-On....... 537, 540-544, 546, 551, 555 
Combustion: заа зыш 623 
БОЛШОІУы ы E T 627-629 
Continuity........... 356, 536-546, 551, 556 
Current......... 225, 536-544, 546-547, 551 
РОО 556, 558-559, 607 
Cürrent Calibrator: а 596 
Data Logging . ....... 556, 587, 600, 620-621 
Dow Point: ее an 587, 600, 620 
Dial Temperature............. 587-588, 594 
Differential Pressure .............. 577-578 
Digital Clamp-On..... 537, 540-544, 546, 551 
DigitallEor cec aa eum 566 
Digital Multimeter ............ 536-544, 556, 
Pte ШЕЕ E, 558, 607, 620 
Digital 05с105соре....-.....-........ 558 
Digital Panel......... 225-228, 421, 559, 604 
Digtal тег... 228,580 
Digital lorgue c aa 566, 795 
Dissolved Oxygen ................ 627-628 
Distance ое енор 537, 876, 878 
Earth & Ground Resistance 
ЕЕЕ ОРГ 540, 555, 557 
Elapsed тес: 222 228,580 
DUET TII S 547,551 
Filier-Optic: „аа: 355 
ШОМ 555, 2431, 2670, 2680, 2682-2687 
FORGO osse serene Rx REESE canes 566 
Fork-Type Підйгі................. 544, 546 
Frequency ........ 96, 536-544, 556, 558-559 
Gas Апаіулег................ 616-617, 619 
Gas Pressure. 5o rs 573, 577-578 
GFGIilesting icant ы ы АЕ cei 547 
Grease слу л кулла 938 
ЕС НЕ 2341, 2343 
Heat Indexi cce mer 582, 620 
Humidity . . . .581-583, 587, 600, 607, 619-621 
Hygrometer.......... 582-583, 587, 619-620 


Infrared Temperature...... 537-538, 601-603, 


ШАО г ett 553-554, 556 

EET 354-355 
Leak Detector .......... 621-622, 918, 3008 
анике асаана 620, 625 
lllo. еа 938, 2682-2683 
ТЕ e Ten 625 
Manometer =... nere 571-578 
Megohmmeter............... 553-554, 556 
Місго-Оһттеег..................... 553 
Місготапотвівг..................... 577 
| lop MN SR CA E 553 
МШ АЕ 225 
Moisture ы ада 600, 607 


Motor Воїайоп............... 546, 555, 564 
NoiselDosImeter:- 22222222... 
Noise ее... 539, 624 
ОПЕ не 938, 2682-2683 
ОВР яК 627 
ОеШоѕсоре а: 558 
Oval Geah e 22. ал 2682-2683 
Вапе 2093 225-228, 421, 559, 604 
Регсел ад. 559 
Е 627-630, 2462 
Phase оао 546, 555 
Роме... 225, 355, 536-539, 541-542, 
СОЛАРНЕ 544, 547, 551, 559, 607 
Power AnialyZer-— esee oim aires 552 
Pressure ....... 569, 572-575, 577-578, 2677 
Pressure Тгапвфісег.................. 578 
Probe; ыл ea iiem 537, 620 
Processa е ео 159, 225-226, 229, 421 
BERE ата ДЫН ыла 559, 591, 604, 639 
Pulse е 2684 
Receptacle Тезіпб.................... 547 
Refractometer............. 626, 2462, 3012 
Refrigerant Сһагоіпо................. 3007 
Relative Humidity ..... 581-583, 587, 619-621 
Remote Temperature.............. 587-588 
Resistance.......... 536-544, 546, 553, 556, 
Е Аа sie 558, 607,628 
RTD Thermometer............ 225, 583, 588 
Salinity ЛЕС N 627-628 
STAN: nE ER AE EEA 559 
SoillMoisture ЕЕЕ 600 
Sound Laval zc aaeoa naa 539, 624 
Static Grounding System... . ........... 561 
Strain Gauge 
5Ш000560РЕ2.:2222222-..22.2.... 
Superheating & Subcooling............ 3009 
Tachometer. a e e 159, 226, 564-565 
TDS (Total Dissolved Solids) ............ 627 
Temperature ........ 225, 537-540, 543-544, 


558-559, 582-585, 587-588, 600-609, 
ЖОККО: 611-612, 614, 619-621, 627-629 


Temperature Alarm ................... 587 
Temperature Recording................ 620 
Thermocouple Calibrator............... 596 
Thermohygrometer....... 582-583, 587,619 
Torque Wrench: e an suse repens 795 
Turbidity 
Turbine: ана 
Vibration .... 
Viscosity 
Voltage & Continuity .......... 537, 545-546 
Voltage Detector ............. 536-538, 540, 
ee RE EAE TAREA 544-547, 551, 554 
Voltage НОСКА 547 
Voltmeter........... 225, 536-547, 551-552, 
азарт re ee 556, 558-559, 607 
Water Flow.......... 2682, 2684-2685, 2687 
Water Quality........... 627-629, 631, 2462 
Ма енене ее 542, 547, 551 
Wind Speed Indicating. . . . . 579, 582, 620-621 
Wire Tracing.......... 354-357, 547, 562-563 
Wood/Molsturazs- Е 600 
METHANE 
Detectors. ....... 617, 622, 1801, 1805, 3010 
Sensors а ае 1800-1801 
METRIC 
BearingSeanctacsenmnmtccntanccs 140-143 
Dowell Pins: КЕД ААЛ Ту лгу: 2153 
ТЕТРА 2076 
Key e ааа 2178 
Nuts. - os 2055-2056, 2075, 2079-2085 
Screws. .. 2055-2056, 2062-2063, 2066-2068, 


bodugtubsbub 2097, 2099, 2101-2102, 2112, 
..2116-2118, 2121, 2123-2125, 2127-2128 


Seals; s.c see аа 2176 
MEZZANINE 
ТЫ E Е 1310-1311 
ВаЙШ сата heus Ы 1310 
МІСЕ, 

Computer. а ДН 1354 
Service Tracing >... 563 


Find even MORE on Grainger.com? 


MICROMETER 
Heads erase eee аа 
Sets . 
Software 
Torque Wrench Tester Stands ........... 795 
Torque Wrench Testers ................ 795 
Torque Wrenches........ 792, 794, 857, 3010 
Wireless Receivers .................. 2336 
MICROMETERS .......... 2329-2332, 2336 
MICROPHONE CABLES. .............. 342 
MICROPHONES, 
2-Way Radio ............. 2025, 2027-2032 
CB Radiot неее y 2033 
Public Address... erre etes rds 2038 
Remote Speaker ............... 2028-2030 
MICROSCOPE ACCESSORIES. ......... 643 
MICROSCOPES ..................... 643 
MICROTORCHES ............... 360, 2437 
MICROWAVE 
OVENS е; Т cen 
Shelves . 
MIDGET FUSES ...... 178-180, 183, 185-186 
MIG 
Welder/Generators. .................. 2416 
Welders & Accessories .......... 2411,2416 
Мето геа: 2421 
MIG GUN 
Consumables: ва: 2413 
Gas Diffusers & Retaining Heads........ 2413 
Nozzles & Ассе550гіе5................ 2413 
Tips:& Holtlersz еа: 2413 
MILITARY 
Communication Т0015................. 2027 
Firearm Gear 
Gear Lockers . 
Gloves 
Surveillance Equipment............... 2041 
Tactical Gear ...... 527, 810-811, 1820, 2041 
MILK CRATES ....... 994, 1293, 1297-1301 
MILLING 
[1 нозе аннан 2426 
Clamps: се ат our 2316, 2347 
[po eme CE 2312, 2347 
Cutters 2281, 2283-2284, 2289-2290, 
Ken c 2293-2294, 2305 
Inserts «cesses rire rene 2307-2309 
СЕРЕТ А 2347 
Machilles е 2344, 2347 
Table Clamp Kits .................... 2316 
Toolholdeis n sede cars cas mer ee 2347 
КН дуг т 831, 2346-2347 
MILLS, 
ІШ caeca ege e во 2295 
head. eec cocer аюы: 2271-2279 
MINI SPLIT 
Air Conditioners. . . ............. 2994-2995 
Heat Pumps... es 2994-2995 
MIRROR 
Adhesives EE л E 906 
Replacement 61а55................... 956 
MIRRORS, 
Bathroom су: 1495, 2760-2761 
Convex. . ‚.. 956, 1933-1934 
Dock Safe. СС 1933-1934 
БИШЕ сш Rea mer Е 1178, 1933 
Inspection . . 
Safety & Security 
Reece 1495, 1933-1934, 2760-2761 
о РРР И 956, 1933 
МІЅТ COOLANT SYSTEMS & ACCESSORIES 
ТКП” 2461, 2921, 2998, 3001 
i-53 


Misters - Motors 


Product Index 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


MISTERS, 
Air Cooling... eee 2915-2917, 2921 
Backpack 1000 
Irrigation 
Lubricant 


ІШЕ А Зсаавповевоворовоалиов 729, 734-735 
Prottactors- со и ЕЕ 882 


MITER SAWS 
сс 664, 668, 677, 687, 732, 2348-2350 


MITTENS, 
Heat-Protective- 222222222222 1720 
Terry Cloth 


MITTS, 
СІВайіла 
Drain Cleaner 


MIXER 
Blades & Paddles........ 887, 889, 891, 1605 
Propellers 1138 


MIXERS, 


Concrete & МоПаг.................... 891 


..1455 


Valve Repair Kits .......... .. 2747, 2909 
Valves ........ 1826, 2728, 2730, 2744-2746, 
Nay 2748, 2757, 2902, 2908-2909, 3043 


Pegboards 
МНЕ. 


scaffolds en es .. 1043-1044 


Shelving. .......... . .1146, 1152-1153, 
ML ene Fe 1288-1289, 1348, 1452 
Work Centers. . ...... 1146, 1166-1167, 1271 
Work Platforms ................ 1032-1033, 
rr 1042-1046, 1049 
Workbenches ‚..744, 1146-1147, 
Sania eran cetus ‚. 1166-1167, 1271 
MODULAR 
Hose Реге. 2... 2461 
Hose System Components. .2461 
In-Plant Offices ....... .1309 


1040-1041 


Platforms: гыл лш ge 1048 
Shelving. .......... . . 1232, 1346, 1452 
Storage Cabinets...... .. 1167, 1271, 1324 
Telephone Jack Blanks ................ 


Telephone Line Tester Adapters. . 
Telephone Plugs .... 


Work Platforms а 
Workbench Components 

02222 7 1167,1271,1320-1325 
MODULAR FRL 
Connectors. ...... . . 2595, 2598, 2601 
Drains е 23-2593 
End Blocks......... ...2598 
Lockout Valves. . . . . . 2595, 2601 
Mounting Brackets . . 2595, 2598 
Pipe'Adapters С. 2595, 2602 


i-54 GRAINGER. 


nn 


MODULES, 

Analog Ошіриї.............. 224-225, 2686 

Communications ............. 155-156, 158, 

Data Acquisition System 

Encoder Interface ............. Aa 

Flowmeter cese e ранять 

ісе Maker: coser учады ы 

|gnition: 5 

ПІЛІ. 

Шат 2420; 

light. essor eU ETE 

C E cece 

Push-Button. . . . . 162-163, 174, 232, 234-241, 
ПЕ 243, 245-246, 248-249 

rr ыы nee 169, 216, 218-219, 
Ried ERE way ene ere 224-225, 415, 1831 

Safety Control Resource ............... 219 

Telecommunication............... 347-348 

Thermocouple- ene er Ren 548 

Voltage Suppression .................. 163 

MOISTURE 

ЇЇЄ!абеГ$............... 2438, 2440-2441 

Indicators. ........ 600, 607, 644, 1417, 3013 

МЕБ ceres soe mense 600, 607 


MOLD 

Cleaning & Control.............. 1509, 1519 

Release Agents ................ 2439, 2445 

MOLDED-CASE 

Circuit Breaker Enclosures ............. 197 

Circuit Breakers.............. 191, 196-202 

MOLDING RELEASE TOOLS ........... 913 

MOLY LUBE, 

Aerosol: tese deesse 2439, 2441, 2457 

Paster деш е а 2443 

MONITOR 

Arms aeee eea e т К 1323, 1343 

Cleaners: Е. 359, 533 

МОШ eere 1343, 2022-2023 

Ме ыза eruere eere Dese 359 

MONITORS, 

3zPllasp:- ае: 221, 3031 

Air Quality . . . .581, 616-617, 1682, 1800-1805 

‘Air Velocity: 1...2. 579, 582, 620-621 

Carbon Monoxide (CO) 

Compressor Oil 

Computer 

Dew Point 

Humidity 

HVAC Motor Control 

Interactive 

REESE EE 

Шай Е ERE 551-552 

ШИЕ 624 

POWI: анна 353, 551-552 

Single-Phase. i25: rmn eer 3031 

Temperature ........ 537, 515, 581, 583-588, 
ERR 611, 614, 620-621, 3008, 3040, 3042 

Mire Pressure Е 950 

Video о ае 864, 2022 

Video Surveillance.............. 2045, 2050 

Voltage. ........ 536-538, 544, 551-552, 3031 

Wood Моізіше....................... 

MONKEY WRENCHES........ 790-791, 865 

MONOCULARS, BINOCULARS & 

ACCESSORIES..................... 2041 

MONOPODS ....................... 2041 

МОР 

Buckets & Wringers............. 1528-1529, 
НИН 1534, 1546-1547 

COVES ы, ады. 1535 

Тате e meric 1533-1537 

Handles......... 903, 1532-1534, 1536-1537 

Неаб 1530-1537 

Holderss rents 998, 1525, 1533, 1536, 
22. 1542, 2732, 2760 


Sink Faucets: 22222... 2739, 2741-2742 
ОПКО ЕИ 2732 
Treatments: 2222... 1518, 1536 
MOPS, 
Antimicrobial е. 1530 
Celulose е 1531 
Cleanroom 
Cotton 
Cotton Blend 
Cut-End 
Deck. 
Disposable 
Dust 
ЛЕ 
Floor Finish да ers 1531-1534 
Launderable: е 1530-1538 
Looped-End..... 1530-1532, 1534-1535, 1537 
Microfiber .......... 1530-1531, 1533-1536 
Nylons eser mech. 1531 
ayant eedem e 1530-1532 
Rolene. esee iter eere eee 1531 
ROUGH НОО. 1531 
БСга ОПЕЕ 1531 
SPONGE е 1531 
Spray а та eee 1533 
Synthetic Віепа..................... 1531 
Ма E 1532 
Шеки ула Ооо уду 1530-1536 
МОВТАВ 
Application Т005..................... 890 
Mixers еее е coe cde EE 891 
МІХІПО НОВ Ое дд mersa eer es 860 
БЕТИНЕ re лл ААС ЕЛ: 891 
Поле cessere КЕИ caster 890 
MORTAR, 
Еігезіор 0 1833 
Мавопу: 2.2222... 1633 
Patching АА ЕЛ ЛАЛ 1632, 1634 
MOSQUITO PEST CONTROL . . . .. 1022-1023 
MOTION SENSOR 
Апе E не 1245, 2053 
COTE СП Та UOTE 500, 502 
Covers e КОТБ EE ORE TS 2053 
ЧОМЕ о а 505, 508, 513 
Switches 22... 2222222. 475, 500-502, 508 
MOTION SENSORS 
ВРО 475, 500-502, 508, 1978 
MOTOR 
AC Power Supplies ................... 156 
ДЧар!ег5 E ТЫ 3045 
Alarm;Panels 2...5: 2630 
BalliBearings ое 140-141 
Вазе Е НЕ 95 
Brackets: а.о: 43, 121 
Brakes а 43, 95 
Brüshes КЕ: eere etaed: 80-84, 86 
барастогвн се калад уан 65-66 
@ШӨЙӨЗ едш ТЕ Don OE % 
Contactors...... 163, 168-169, 171, 173, 220 
Covers;& Shields saasina aa 51 
Disconnects ЕЕ 160, 167, 389 
НДЫ eren 27, 85, 153-159 
Ean Blades: seeders 2950 
[11:539 с...) 177-180, 182-185, 930 
Неаїеге essere ances 162, 165-166, 174 
Lead Splice КИ 381 
leads ТЕ talo 389 
Malfunction Detectors . . ............... 174 
ОПЕЕ ЕЕ 892-895, 898 
Overload Protection........... 160-174, 182. 
eres ees 196, 216, 219-220, 224 
Protectors е 167, 172, 196, 3031 
ВЇЙ& e sie ieee e АДЫ И 43 
Rotation Meters.............. 546, 555, 564 
IRPM'Testers zer Лы 159, 564-565 
Speed Controls ............ 27, 85, 153-159 
Switches ........... 162-163, 165, 167, 174, 
bee eee pines eae 251-252, 265, 3045 
Vibration Әмйсһев.................... 174 
MOTOR CONTROL 
BOXBS cicer Ылай нүн 2654 
Cables e oce О tete ere 155, 337, 340 
Connection Kitsee eMe E 
EMG Filters serere pese 156 
Keypads ааа! 155-156, 158 


Switches . . . .158, 160-165, 167-169,171, 174, 


neuen 217, 219-220, 242, 251-252, 267, 279 


MOTOR CONTROLS 
Uca osa Aso 27, 85, 153-165, 167-174, 215, 


MOTOR STARTER 

Circuit Вгеакеге лг 196 
Са E 162-164, 170, 173 
Contact Blocks. . . 162-163, 165, 170-173, 240 
Contactors- СЕ 173-174 
Contacts. . . . 163, 165, 169-173, 218, 240 
Enclosures PERI EE 163, 170, 173 
Fuse Holdels..... «ese ser eee emat 1 
FUSES е 177-178, 180, 183-184 
Handle'Güards -- 222222222 
Heaters cere 162, 165-166, 174 
Overload Relays. . . ....... 162-164, 168-171 
Pilot lights: еее енне: 163, 165 


Push Buttons . . . . 
Switches . . 


162-163, 174, 235, 242, 267 
160, 162-163, 165, 167, 


ТТТ” 174, 242, 267, 279 
Thermal Units ........... 162, 165-166, 174 
MOTOR STARTERS, 

АШ COMS 2222222. 165,167 
Сотріпайоп. ................ 160-161, 164 
Definite Purpose ................. 165,174 
іѕсоппесі Туре ае 160 
Enclosed 160-161, 164-165, 

S 168-169, 171, 174 
Fractional! ыс eise inem 165 
IEG: Combination е 160 
IEC Мадпейс................ 168-169, 171 
(EC Manali у? ачы у кл 168,172 
JEC:Self-Protectedi 7 22222. 160 
Magnetic . . . .160-162, 164, 168-169, 171, 174 
Мапа e oer d 165, 167, 172 
Nonreversing 160-162, 164-165, 168-169, 

teer terr 171-172, 174 
Open 161-162, 164-165, 168-169, 


ere ARMIN RES 171-172, 174 
Reversing. . . 161-162, 164, 168-169, 171 
Self-Protected........ 160-162, 164-165, 167 
Solid State Overload .............. 161, 164 
MOTORS, 
1-Phase Belt-Drive ............ 8, 12-13, 35, 

A Mete PUE 56-57, 61-63 
1-Phase Direct-Drive....... 31-32, 35, 44-45 

Ne NT NOE 47-50, 52, 54, 57-58, 61-62 
1-Phase Farm-Duty . . ............... 34-35 
1-Phase General Purpose .......... 8-14, 18, 

РИТНИ ИНУ ИЯ 36, 61-63 
1-Phase НАС. em 28, 35, 

re жезде жақ 39-54, 56-63, 2998 
1-Phase Pump-Duty ........ 8-13, 22, 24-25, 

ОЯ 28, 56, 60, 63, 79, 2655, 2675 
1-Phase Маѕһомт................. 31-32 
РИИ, 36, 38, 41-42, 44-46 
2-Speed Capacitor-Start ....... 10, 13, 56, 63 
2-Speed PSC asc cues eas ean 44, 47, 51, 58 
2-Speed Split-Phase........... 8, 56, 61-62 
2-Speed Тһгее-Рһаѕе .................. 64 
3-Phase Belt-Drive ................. 56-57 
3-Phase Direct-Drive.......... 35, 45, 54-55 
3-Phase Farm-Duty................. 34-35 
3-Phase General Purpose . . . .13-20, 28-29, 64 
3-Phase Hazardous Location............. 29 
3-Phase HVAC ....... 29, 35, 54-55, 57, 60, 64 
3-Phase Premium Efficiency.......... -24, 

ee е” 28-29, 31 
3-Phase Pump-Duty .......... 14-20, 22-25 

ee атақ баз 29, 31, 56, 60, 2655 
3-Phase Мавһбомп................. 31-33 
3-Speed Р5б................ 44, 46, 50, 57 
3-Speed Shaded Pole .................. 57 
4-бреей PSC i ушуда жек ках» кке» 44, 46 
ас ыар Рене Жы Чи ананы 44 
АТИР 45-46, 50 
АС/Пб ЕНІН ТТТ” 36-37 
А/О Vacuum лш ш succinate 37 
Adjustable-Speed ..................... 35 
Aeration Fan; «eerie seer snes 35 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Product Index 


Motors - Napkin Dispensers 


hire E 60 
Agricultural Fan............ 28-29, 34-35, 47 
Air Сїгешаќог............. 47,49, 57,61-64 
Alr Сотргеѕвог „аа. 36 
Air Conditioner 42, 44, 


Appliance & Tool 

Auger-Drive 

Belt-Drive............. 11-16, 18-20, 35, 46 
DM бк Ee 57, 61-64, 2998 

Beverage Machine............ 39-40, 45, 60 


Blower..... 8, 35-36, 38, 40-55, 57, 59, 61-64 


Poultry Ей «pe 22002. 35,47 
Poultry Feed И 34 
Power Мо22је а: 36 
Premium Efficiency ....... 9, 14-24, 28-29, 31 
PSC Condenser Fan. ....... 44, 49, 51-53, 58 
PSC Direct-Drive............. 31-32, 35, 40, 


PSC Ритр-Ошу.............. 25, 40, 51, 53 
PSC Room Air Conditioner............ 44-46 
PSC Unit Недйіег:....2........... 44-50, 58 
PSCWashdowni-- а. 31-32 


Capacitor-Start Farm-Duty ........... 34-35 

Capacitor-Start General Purpose 
E К 9-14, 18-19, 63 

Capacitor-Start НУАС................ 28, 35, 


Capacitor-Start Pump-Duty 
MURS 9-13, 22, 24-25, 28, 56, 60, 63, 2675 


Capacitor-Start Washdown ........... 31-32 
Саба О 33, 37, 2474 
Centrifugal Pump. .......... 11-20, 24, 28-29 
Circulator PUMP: Ы see cies ese 60, 2660 
GOMPKESSOl. АНЕ etre aa 36, 42 
Condenser Fan . . . .39, 44, 47, 49, 53-55, 58, 64 


Conveyor ..... 8- 20, 27-28, 31-34, 2474, 2577 
Coring Drill 


Crop-Dryer 

ЕОР У УИ 

Direct Current (DO). ............... 27, 2493 

Direct-Drive....... 9-11, 18-20, 30, 35, 38-63 

ра MORE ies 39-40, 54, 2954, 2957 

Energy Efficient... sese 11, 14-20, 
pede ЕИ 22-23, 28-30, 64 


Evaporative Сооег................ 56, 2998 
Evaporator Fan BER 
Exhaust Рап... 


Farm-Duty . mou RED efus a uS nas 34-35 
Flange-Mount : 
Food Processing ............. 31- 34, 36, 61 
Foot-Mount ........... 14-15, 18, 20-21, 23, 
Mins Feros лык RIO Rr NE 28-20, 39, 60 
Furnace Blower......... 8-13, 44-45, 47-51 
te eer ee оа 53, 59, 61-64 
Gear (See Gearmotors) 
Еа Өте Л у m eet 38 
Hazardous Location............ 28-29, 2675 
НЕ ТН ТТТ 51,61 
Heating & Cooling . . . .27, 38, 44-54, 58-59, 61 


. 44, 49-51, 53, 55, 61, 63 
(ДС sii ccce x 28-30, 35, 38-64, 2998 


High-Temperature . . 
Ну 


Industrial......... 8-11, 13-20, 27-29, 31-34, 
buodatouDbOH 36-37, 53, 55, 57, 61, 63-64 


Расе 
(eit Л ЕД НИ: { 


LUMO: е 


Modutrol 
ODP (Open Dripproof) 3-Phase . m 

ЛТ Те 8,22-25,54,56-57 
ODP (Open Dripproof) Capacitor-Start 

... 9-14, 18, 22, 24-26, 36, 56-57, 59-60, 63 
ODP (Open Dripproof) PSC......... 25, 49, 57 
ODP (Open Dripproof) Shaded Pole........ 36 
ODP (Open Dripproof) Split-Phase 

cue genda cu. bie QURE du 8, 56, 59-63 
OEM Replacement. ..... 36, 38, 40-41, 43-44, 

.... 46-49, 52, 57-58, 60-61, 63, 2493, 3045 
Ol Burner: enero utere 
ОШ Соо 2 
OPAO (Open Air-Over) 3-Phase . Be 
ОРАО (Open Air-Over) ECM ........ 
OPAO (Open Air-Over) PSC 

— n 40, 43-51, 53-54, 57-58, 60 
OPAO (Open Air-Over) Shaded Pole 

НИ 38-39, 41-45, 47, 57, 60 
ОРАО (Open Air-Over) Split-Phase . . 50,62 
Open ... 9,26, 36-37, 41-42, 49, 52, 56- 57, 62 
Oscillating 
Permanent Magnet DC (PMDC) . 
Pneumatic. 2.22... 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


емеге шуа 18.19, 28 
Shaded Pole........... 36, 39-45, 47, 57, 60 
SHUT c 2936, 2938 
брат ла reete sep A 25 
Split-Phase Belt-Drive......... 35, 56, 61-63 


Split-Phase Direct-Drive 

РТРС 35, 56, 58, 61-62 
Split-Phase General Purpose. ....... 8,59, 62 
Split-Phase Pump-Duty 


Square-Flange: serene eem 25 
Stainless ее: 31 
Submersible Pump .................. 2655 
Swamp Cooler...... 


Swimming Pool 
TEAO (Totally Enclosed Air-Over) 

. . 31-32, 35, 39-44, 47, 51-55, 57-59, 62-64 
TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) 

3-Phase. . . . 15-21, 23-24, 28-31, 33-34, 64 
TEFC Capacitor-Start........... 9-11, 13, 22, 

ТАТЕ 24, 26, 28, 31-32, 34, 2675 


TEFO;Split:Pliase- eoe 8,42 
TENV (Totally Enclosed Nonventilated) 
СІ өреді 10-11, 15, 19-20, 27-29, 31, 


Timer ы. ыы eee 8s 417 
ПОО 2.22 SIE 36 
(TOrSIOR IEleX г< д шука ale tree 47,49-50 
Шатен 14-16 
Unit Веайпо: .. =... 5... 40 
Unit Heater Blower. ........... 38, 44-50, 59 
Universal! ЭКЕК ООУ ЛОО 36 
VECMM i УКЕ оо т тсс 37 
Vibrator; а: 36 
Мапелеу ышкын 27, 31-34 
Wet Environment..... 15-17, 19, 28-29, 31-34 
Whole-House Рап .................. 61-62 


MOUNTED 

Abrasive Ро, 2392 
D-RINGS уздш ЕЕ ак 226222220: 964 
Points, Resin 

MOUNTING 

Channels; ее 

Glands 22000002. 579 
(i: m 961, 1131, 1245, 1919, 3043 
Nuls. ccce exec mere v secs 2594, 2596 
s m сес Semen aren arora: 1220 
Rails, Power Strip ................... 1324 
РИОЯ 2145-2146, 2172 
JI а M T 271 
MOUNTING ADAPTERS, 

DIN Ball: сес ТТ 156, 170, 216 
Relay. Panel... sonus cse e ee nenne 162 
MOUNTING BLOCKS, 

FURNACE PU Tr 3094 
MOUNTING BRACKETS (SEE BRACKETS) 
MOUNTING CRADLES, 

Cable Tie 2222222. 413 
MOUNTING PADS, 


MOUNTS, 

Tit CUIBOBE Serre eere 2537-2541 
АКАНИ 2582 
Antenna eere HIM RT 953 
Automotive Гатр. ................... 2055 
Cable Рамау...................... 1835 
Cable Теа eaea ae 411,413 
Сабе е 1211 
КІШ ЕЛЕСТЕР ку бирта, 2023 
Circuit Breaker. 196-199 
Damper 3045, 3101 
Data & Communication ............ 347-348 
ШатіпШсер асап. 3103 
Electrical Enclosure... 199, 250, 304, 309-310 
FramintiElo0 ы жам Е 308 
Неаїег 

Hydraulic Cylinder End ............... 2480 
АЛ Гален e ccr ЛЕ Кт 1064 
| e T 879 
leveling: «een 878, 1219, 1221-1222 
Lighting Fixture.............. 309-310, 522 
МАТО eee o estos ыы 2. 2542-2543 
МО аан аван 225 
Monitor аена 1343, 2022-2023 
МОЮ ае ышы унд: 43, 95, 121 
Pallet Rack Guard! 2...2... 1245 
Projectors Sese Et SET 2023 
Radiant Ceiling Panel. ................ 3076 
Rubber Vibration Isolating........ 1218, 1220 
Shower Rod... е 2746 


Test Clips . . 


ӘНЕ... 537,549-550 
Test Leads .......... 537, 539, 548-550, 560 
Thermocouple Modules................ 548 
Tool РасКб а eA dedu 536-537 
Wireless Connection Adapters. .. ........ 537 
MULTIMETERS, 

Analoge e oc eoe Rr DC R: 539 
Bench-Type TR 558 
БІРДЕН; e 536-538, 543-544 
Digital .... 536-546, 553, 556, 558, 607 
Handheld............... 536-544, 556, 607 
logging: asseris 536-537 
О5СШОЅСОре а: 558 
Portable . . . 536-539, 544, 556 
МАТА ТС 537-538 
Tue RMS oci eme 536-544, 556 
MULTIPLIERS, 

ТӨШӨ Mee CDD E 795 
MULTITOOL HOLSTERS........... 753-754 
MULTITOOLS 

НЕНА 681, 683, 688, 724, 811-812 
MUSCLE PAIN RELIEVERS........... 1807 


Mhermocoúple „сенен 230 
Trailen Hitch soe ола л 960-961 
(UDI сала ЧОЛДУ 312, 2586, 2796, 


MOUSE 

РІабо С 1325, 1343 
TIBUS Serve eere der sano 1017-1018 
MOVERS, 

Сабе Е meet EISE 1190 
Масе: 1187, 1190 
ТАВ АНЕ 1165 
MOVIE SCREENS. .................. 1353 
MOVING 

Pads &i Covers «eene уш ы 1413 
Slrapss s. AA К 1413 


[TVS llauooadutinoseauadspb ROSEO 987 


EXhaUst.- e зад 2551, 2575, 2603 
Intake ere ЕА 
Regenerative Ві0мег................. 2575 
Ring Compressor: eee eee хез 2575 
МасиитіРитр ае: 2575 
MUFFS, 

ІЗ. ае 1648-1649 
MUSS eror 1446 
MULCHERS .................... 986, 988 


MULTIMETER 

Adapters «isse eere 536, 548 
Cable Assemblies .................... 550 
Cables. i-e лыста ыы 550 
Cases 537, 539, 548-549 


Find even MORE on Grainger.com? 


Вап ЕРОТ 751, 753 
669, 679, 888, 2496, 2498-2500 


ЛТ 821,837 
NAILER 

Batteries 

Battery Chargers 

Fuel Cells 

Replacement Parts 

NAILERS, 

Air-Powered.............. 2496, 2498-2500 
Brad...... ... 669, 888, 2496 
Coil Fed: а aa renner 2499 
СОПСГее а о 2500 
Cordless . 669, 679, 2496, 2498 
НӨ ШС лашы ту Лл ы 679, 2496 
Finishing . . 669, 679, 2496, 2498 


Framing . 669, 679, 2496, 2498-2499 


тран ce лы бс са 2500 
Impulse . 669, 679, 2496, 2498 
palmo: d SUE 679, 2500 
Pneumatic . 669, 2496, 2498-2500 


Вее н 888, 2497 
Сара 2111 
А Е РАР ЕЕ 2499 
Collated аот 2497-2500 
СОТО оле. 2111, 2499 
DOCK E 2111 
ОАР ЕАР А 2111 
FInISHING и е рск ЕҢ 2111, 2497 
Floorihg ае 2500 
Framing .. 2111, 2498-2499 
Galvanized .. 2111, 2497-2499 
NASON азы 2111 
Pneumatics шш зл: 2497-2500 
Кооп 2111, 2499 
Scaffolding: ое 2111 
ПО е 2499 
ӨПКӨ 2111 
с Жар М ае 2111 
DU c sam a УТ 2111 
Underlayment cereo 2111 
NAMETAGS ............. 1362, 1409, 1970 
NAPKIN DISPENSERS............... 1437 

i-55 


Napkins - Office Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 
NAPKINS, NIPPLES, NOTICE SIGNS...... 1124, 1527, 1882-1888 Expansion 
Food елсе: 1437 Brass рН 225 2789-2791, 2793-2795 Eye 8 
апалу e arida 14947 Conduit о: 272,305 NOZZLE Fiberglass . 
CPVC Pipe 2.606: 2808, 2815 Adapters... sees 2536,2997  Flange...... 
NATURAL & LP GAS ОССЕ ЕЕЕ 30983 СОЛЕ Е ан 2743 Flange Lock.. 
Pressure CAUDO: он 573 Hoson nnes 2496. 2489, 2491, 2520-2521, 2009 Неге... 1593 Framing... 
Regulators: =... 2431 Polypropylene Pipe ............. - Ee n 25852000 2415 Freight Саг... 
Polyvinylidene Ріре.................. Replacement Parts .................. 2743 Grade Eight .. 
NAVIGATION SYSTEMS & ACCESSORIES Pressure Switch Pipe. Rae ШАН НТ 
054 PVG Pipe тете шодо eres NOZZLES, Hex 
Schedule 40. . А ү Abrasive Blasting bononponddupBbb 2402-2442” 
uocoaupa 2783-2784,2789-2791,2808,2815 Ашбшп.................. 2516-2518, 2582 Нех Machine 
Schedule 80. . . . 2769, 2778, 2784, 2790-2791, ^ Atomizing Ѕргау..................... 11620 Ја: 
OBERE AS 2808, 2815, 2818-2820 Bead Blaster.................. 2402-2403 Locknut 
Schedule 160............. 2768.2710; 2776 Blast Сапе. 2402 _...... Hi ] 
Stainless Steel Ноѕе ................. 2609  BlowGun................ 2516-2518,2582 Metric ........ .2055-2056, 2075, 2079-2085 
Stainless Steel Ріре........ 2183-2184 2186) гала eee a 24339435 | MOUNTING reir rs 2594, 2596 
Steel Hosek: ces eere 2520-2521, 2609 СагреїАдһеѕіме...................... 889 Nylon Insert 2056, 2079, 2082-2084 
Steel Pipe....... 2768-2770, 2775, 2777-2779 — Desoldering. ................ 361, 363-364 РЕА Compression Tubing.............. 2856 
Epoxy: eere es ЕА 2172,2219 Plastic Compression Tubing............ 2856 
NITRILE RUBBER, File Озе coiere 1948:2743 Plastic Pipar ertet 2723, 2811 
НЕТ 22033 ШӨН ол TERIS ENTE (157559 Plastic ТИШЕ a ыс канк» Е 2856 
ӨЛЕР еле reece es 219952202: 2203S 052222222” 1948 Polypropylene Ріре.................. 2723 
ІН БЕНЕН ООРЕНИР AN 2671,3087 Pressure Switch Compression. ... . ...... 280 
GardeniH058 е 101727432 ТЕ О oec rec EET: 2085 
NITROGEN НЕСІНЕ ТТ 9957 (PVG Pipe) ое 2811 
Dioxide Detectors .......... 61751802-1803; Heating 2.2.2... 2433-2435, 3087 Regulator Panel................ 2594, 2596 
NEEDLES, Regulators: en eerte 2430-2431, 3010 High-Pressure ............ 1591-1593, 2743 Веїаіпег...................... 2055, 2085 
Вапа ПАТО рип ОЕ 2015 Hose = 1101471948:2461:2743:2009 Ме СЕЕ 2136 
Dispensing з Hot Wafer е ПОТА2745 ОООО рево 2085 
Grease бип 4 NOISE etter: sco steer DS аник» 1593 Spherical . . ЖАРҒЫ kennel 2317 
Scale esee e UE ERE АВ50015:::-::.22-.2:2-2.:-.. [ай 60ППК@Г «=... 2764) Әріп 2055, 2085 
Analyzers ааа e шт алыуы 624 bicaon Ее 2461. —SqUare аена. 2198 
NEGATIVE AIR PRESSURE MACHINES баша: 2222 МИО eee 1633, 2172, 2219 Stainless Steel Compression Tubing 
re ee 719,3061 Data Loggers Oil Control 25159382161 UOTE 
Dosimeters РЕС GHD сл 1014,2743,2909 Stainless Steel Flare Tubing ........... 2854 
NEMA МЕЕ E ea nisse Plasmal Cutter оаа 2420 Stainless Steel Нех.................. 2081 
Drive Mounting Кіїѕ................... МОП see mcer УМ Т ЕЕ EE 2671,2675 Stainless Steel Instrumentation Tubing 
[OU dedo aeuo 9,14-24,28-29,31,64,156 Вейисегѕ................ КОНО а: IERI. -- assasscunudeocabnmexcdonune 2858-2859 
Sandblaster.............. 2402-2403 ОЕ 308 
NEON INDICATOR LAMPS .... 445-448, 971 — NOISE-ABSORBING Sewer Pipe Сівапег.................. (503 E Swivel a К: 2317, 3015, 3094 
ВаШЕвб о.е 1921:2763- ‘Soda’ Віаѕіег а ОЛОТ О О ох о 1315, 2085, 2317 
NEOPRENE RUBBER Blankets... reote 1921,2834  Spray......... 1014, 1592-1593, 1629, 2743 Тооіһоі0ег......................... 2313 
PEARS BACT Spray Роат........................3011 Тиріпу......... .965, 2854-2856, 2858-2859 
Vacuum Cleaner & Steam Cleaner Unloader Valve 280 
DESKAR 1565, 1570, 1572, 1575, 2518 | Washer-Attached 
Basketball & Volleyball Watery s лао 1014, 1948, 2743, 2909 Weld. . 
ВІ Welding ....... 2413, 2415, 2420, 2433-2436 Wing. . 
Сагдо Wirewa! 
Mosquito NUMBER Zinc Slip 
РОО ЮП Еа 1888-1889 
Brushes err m E 860-861: 15479 Ота 1363, 1901 X NUTSETTERS & ACCESSORIES 
Chisels'&Pünches- 2222222. 8602 Stenclls а eese ies IER V -aduumabnbdassanddunophcan 707, 709, 2147 
(ЧӨП тоо ае 1547 
CURINGTOOS Sica ое cen 813,861 NUMBERING MACHINES............ 1363 NYLON, 
Drywall & Plastering Tools ША адовиеввзэанадраоввсаввоваарыр 2211 
НИТ 860-861, 885-886 NUMBERS, 
Fastening Tools ...... T02 766-767. 171-113; Са 1897, 1900 
EN 777, 798, 802, 859-861 Identification Tag....................1803 Н Е 
Food Processing Т0015................ 1458 Self-Adhesive ................. 1527, 1900 
Hammers & Striking Tools Vinyl. ука скала eee TERES 1900 O-RING 
ЕВА 823, 825-826, 860-861 Assortments, 
PRIS eee ete 838, 859,861 — NUT Backup Seals 
Shovels 252222222222... 860, 997-998 Assortments.............. 2055, 2079, 2087 үкі 
ВОСК еа 0 760 Driver- Sockets o oes 107 21AT REUS S 
NEUTRAL CLEANERS & DISINFECTANTS Specialty Tools.......... 798, 859-861, 1458 — Drivers......... 357, 694, 704, 707, 709, 774, Picks i 
dude cere S 940, 1502, 1518, 1520-1523, —Wrenches....... 780-782, 784-786, 789-792, .... 800-802, 844, 846, 852, 854, 860, 2147 Sizing Cones CORONER 75 
Oren ate а 1581, 2446-2447 — .................... 805, 859-861, 1137 Іпвег8.......................2136,2М42 Splicing Kits. ..................... 2173 
ТЕН 2503 Tools 2173 
eene 176 — NOSEPIECES, Setters................ 705, 707, 709, 2136 звразвозвввазоневевыарыоввавы 
Место 213522: ИШЕ е. 2469 Q-RINGS 
Threadlockers ............. 906,2222,224 2. 108, 919, 949, 2173-2176, 2648, 
e ALES 2650, 2708, 3098 
Piso QUTD CE БЕИ Meta SN Е PNE 1181 NUTS, i р 
.3087 Abrasive Disc Retainer ............... 2376 OCCUPANCY SENSORS 
ЕВЕ Б а coer arene 475, 499-502, 508, 3024, 3079 
МИИ ODOR 
Control Dispensers ............. 1512-1513 


. 837, 840, 853 

a TERNOS ens 89 
NIPPLE 

Assortments: e eo e c eR 2770, 2779 

Caddies «2191 

Fitters лнур ‚2603 

Тпгеаоіпо Списке 2-22. 870 
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NOTEPAD HOLDERS ................ 1355 
NOTEPADS, 
Self; Sticks ce 1357 


Carbon Steel Structural............... 2081 
КІШІ 308 
Cord Connector- 2... 318 
бӨШрІП оаа mee 2084 
Deformed Тһгеай.................... 2083 
Disc Retainer: menens arnan aenn 2376 
Потеш Сара 2084 
Drain/Waste/Vent. .............. 2723, 2811 


Controls. . 


.1512-1514, 1517, 1520-1522, 1848 


Digestersd- comedet eie 

Eliminators. 

OFFICE 

Blueprint ВасКв..................... 1347 

BOOKCASES аа ке СОЕ 1348 

Cabinets............ 1260-1261, 1266-1267, 
Кесе ке reer 1337, 1344-1346 

Chairs e ы 1335-1336, 1341 

Cleaners! 25222222222... 1367, 2446 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 
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Office - Overflows 


Uode c 2 1374-1375 
. 1337-1339 


OFFICES, 
Modular Іп-Рапі.................... 1309 


OFFSET 
Conduit Nipples 


Screwdrivers............. a 
SINK Drains ЕЕ 


Digital ...... 536-544, 553-554, 556, 558, 607 
Медопттее 553-554, 556 


OL. 


Change Systems ..................... ..932 
Container Lids РЕ 


DripiPans 222220 
DrümiPUmps;- Е 


..3068 


..916 
.915 
915. 916 
"938 
...874 
САННИ ... 937-938 
Heat Exchangers . 2493, 3039 
Heaters 
Hose Reels........ 
Injectors: i oreet ores 


ПЕН - 
Level Switches. ...... 


Mist Ѕргауеге: а=... 
Monitors, Compressor BG 
Pressure Controls ........... 

Pressure GaugeS............ 

Primaries 222222. 

Pump Packages............. 

Reservoir Guards............ 

Reservoir Leg Kits........... 2: 
Reservoir Тапка. 
Reservoirs.......... 
Ѕерагаїогѕ............... 

Skimmers ces emeret ER 


Stop Leak Fluids ............. 893, 896, 942 
Suction ОЦИ ct yaa renters 2122997 
Suction Tubing. ........... ...938 
WANS cour ede c ин: -.-2266 
TOSD NIS ае ` 2491, 3012 
Thermometers............ 93 
Transfer & Storage Tanks.......... = 3007 
Transfer Pumps......... 932, 937- 
2 


Vapor Removal Filters.. Ядабат 2575, 2502: :2593, 


КЕНТ НТ 2597, 2603 
OIL COOLERS................. 2493-2494 
OIL SKIMMER 
pL c 2222. 94 өз 
Pump Floats 
Tubes 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


OILERS, 
Airline ....... 2595, 2597, 2599, 2601-2603 
BONG sarc ciere res 2463, 2465 
[n REN 2463, 2465 
Constant Іеуеі................. 2463, 2465 
Electric cn чш лыы ees 2463, 2465 
Glass coco cios xe ean 2463, 2465 
АЛИРА Е ЕЕ 936 
nline ыы e 2603 
АР РЕ 871, 2465 
ШЕЛ л ышка ык ess 871 
Pistol ИТ ЕЛІН! 936 
Рпеитайс..... 2595, 2597, 2599, 2601-2603 
КЕИ eo eee MEER 2457 
Pimp: «eere e pense et 936 
Single Point 
Zoom Spout 
OILS, 
2-Oycle 2;22622222......:-2..... 
4-Oycle 5-3 E 
Aerosol...... 
Air Compressor ....... 919, 1594, 2455-2457, 
Em 2567-2568, 2581, 2585, 3007 
AIUTO S ЛА ит ане 2456-2457 
АПОБе е ЕЕЕ 2438 
Automotive. ................. 892-898, 942 
Ваг Спа е е 2441 
Biodegradable......... 898, 942, 2438, 2441 
Dee e RR RA ER 2455-2458, 2460, 2568 
Chain & Cable ............. 847, 2438-2441, 
dude ec eS AAA 2444-2445, 2457 
(ШШШ е 2455 


Compressor...... 898, 919, 1594, 2454-2457, 


ООА ас 2567 
Cutting-- 222. 871,2354, 2457-2460 
АШПОО E 2457-2460 
Engine: оа е 892-895 
FDA-Approved............ 2454-2455, 2457 
Food-Grade 
Са ае О 
patrz 91, 896-898, 1594, 2438-2440, 

E ЫЛОО 2444-2445, 2454-2455, 2457 
НапаВИШр е 2455, 2457 
Нева ап е л УЗИ у: 2454 
High-Pressure ........ 897, 1594, 2438, 2455 
High-Temperature .... 2438-2441, 2454-2455 
Hydraulic: 893, 896, 898, 942, 957, 

ІІ. Са ыды! 2454-2456, 2468, 2492 
impulsen e E ЕНОТ 2498 
ШЕН ӨНЕ 896, 942, 2455, 2468 
Machine. . ....... 91, 1377, 2438, 2457, 3012 
Machine ТӨШ a елд 2456-2460 
Machining ишти сы 2354, 2456-2460 
Marine; ое 893-894, 897 
Metal-Cutting......... 871, 2354, 2457-2460 
МИШ оаа 2458, 2460 
Motor: СЕЕ 892-895, 898 
Multipurpose .......... 897, 899, 2438-2442 
Penetrating .......... 899, 2438-2442, 2445 
Pipe Threading........ 871, 2354, 2458-2460 
Power Equipment ................... 2457 
РИШр уе: 898, 1594, 2455, 2457, 

БИОАР ДЫРАП 2468, 2660, 3007 
ын оя 2458-2460 
Refrigeration .................. 2568, 3012 
Refrigeration Compressor .. . .......... 2568 
Rust-Preventive. . .. ............ 2438-2439 
SAWING: зү ае 2457-2460 
Scissor Јаска 2455 
Screw МасМпе................ 2459-2460 
Shredder? esum ызла те 1377 
Soluble ао ае 2459-2460 
Synthetic Automotive. ............. 892-897 
Synthetic Compressor........... 2567-2568 
Synthetic Conveyor............. 2439, 2441 
Synthetic беаг................... 896-897, 

бе ЖОЛДО ЛДААОЕН АСЫУ 2438-2439, 2454 
Threading: n ee 871, 2354, 2457-2460 
A E E R E E 2456 
Тасты... 894, 896, 898 
Transmission aae ee m: 896-897, 2454 
ТШО: 2460 
Vacuum Pump....... 2455, 2457, 2468, 3007 
Water Soluble 
Way АЕ ЕЕ ЛЫН: 


OINTMENTS, 


Burn Саге................ 1807, 1809-1812 
бларрей ЫШ Усон а лак сөз 1807 
Medicated Skin...... 1807, 1811, 1813-1814 
OLETS, 

Stainless Steel Ріре............. 2786-2787 
ONLINE SAFETY TRAINING .......... 1908 
OPEN SLOT WIREWAYS .............. 295 
OPENERS, 


Garage: Поог зс докан Еа е 1123 
d... 821, 860-861, 886, 1455, 1620, 2822 
Pall Ld... esee 821, 860-861, 886, 
КЕТ EE dentes ds 1455, 1620, 2822 
Paint Сай е 885-886, 1620 
OPERATORS, 
ОИНА 235-236, 239, 243 
Push Button...... 232-237, 239, 243-247, 267 
OPTICAL 
Сотрагаіоге 2...6 2340 
Computer Mice & Trackballs ........... 1354 
Loyal ыы а aree ргы; 878-879 
ORGANIZER TRAYS............ 1358, 1446 
ORGANIZERS. 
poo ETE 1239, 1525 
. 298, 309-310, 346, 400, 405-407, 
413, 1129, 1338, 1343, 1394 
АЯ 748, 754 
ТЕМЕ" 1358 
Drawer: eerie 754, 1274, 1446 
ЕБЕ 998, 1525-1526, 
1542-1543, 1547 
Р РЕ 1964, 1967 
РР ТАТА 1446 
КЕН 22227722 658 
ІН 1349-1350 
МАН; ы НЕ СБ cman 1349 
Office. ене 1349-1350, 1358 


Рае 32 751, 1272-1274, 1300, 1322, 2055 
‚+. 748-754, 1270, 1277-1280, 1323, 


Еак 1325, 1525, 2199 
Манасе 754, 1277, 1358, 1525 
Wire Management. ....... 346, 400, 405-407, 

кос 1129, 1273, 1338, 1343, 1394 
ORP 
РРА Е 630 
Sensori ЕТИ 630 
Mesters еа 627-628 
ORTHOPEDIC SUPPLIES . . . 1723-1724, 1942 
OSCILLATING 
Гале а 2915, 2917-2918, 2923-2924 
Heaters: c 2... езе edere чуй 8 
Sanders....... 683, 688, 695, 724, 737, 2361 
Tool Sanding Sheets & Pads ............ 725 
Tool Scrapers & Віа065................ 724 
Tools & Accessories........... 668, 683, 688, 

ore en ee 691, 695, 724-725 
OSCILLOSCOPE 
Batteries) asics еше. ее 558 
Басе E АЕ 548 
Pouches аар ТТТ 548 
Probes еее ене в ae 540, 558 
OSCILLOSCOPES.................... 558 


Find even MORE on Grainger.com® 


OUTDOOR 


Furniture . . 
Lighting 


. 467, 482, 484, 503-515, 
расо 517-519, 2639 


Sheds. .. 980, 1312-1313 


Speakers. аа 2038 
Storage Boxes . . MSS 994, 1301 
Transformers ае 205, 207-208 
Vacuum Cleaners СИ 988, 990, 1000 
OUTLET 
Adapter Plates............... 301, 323, 332 
[nn MSIE е з RT 307, 313 
Вох Соме cessere tur 301, 320, 492 
Boxes. . . 296, 298, 300-304, 312-313, 
px . 332, 334, 401, 404, 511 
бара 222202222224. 302,320 
ЕСЕН else 299 


Decorative . 
Duplex . . 
Electrical . . 


Flanged 
GFCI (Ground Fault) . . 
High-Ampere . . . 
Hospital-Grade. . 


poseoubbSdnUUUd 324 


ШОЛА xcs.) eere 

Isolated Ground.............. 323-325, 329 
Locking ..... 328-332, 334, 404, 414 
Майе. 330, 333-334 
Modular Іп-Ріапё.................... 1309 


Panel-Mount ..... ‚ 322, 328-332, 334 


Pin& Sleeve. ... ен 330, 332-334 
Raceway;Strips cere dne I EIOS 299 
ЗНОВ еее еен 330-331, 334 


Straight-Blade . . .. 322-325, 331, 404 
Tamper-Resistant. . . . 322-323, 325 
Temporary Power Вох................. 404 
Twist-to-Lock. E 


Weather-Resistant . . 322-323, 325, 404 


Weatiierproof:.-. зета eaa 402,404 

OVAL-HEAD SCREWS 

ТТ 2097, 2099, 2106, 2108 

OVEN 

Cleaners. ... 959, 1462, 1517 

Connectors: aone eren 2717 

EEE E T 3032 

MS 225024221 1720 

Replacement Parts .................. 1462 

Thermometers.......... 586, 593, 637, 1456 

OVENS, 

Сопмесноп е 638 

Laboratory . 

Microwave . 

Meldingji- senso eese Pep 

OVERALLS, 

Chemical-Protective ....... 1746-1748, 1758 

Electrical-Protective ............ 1725-1727 

Flame-Resistant . . 1726-1728, 1746 

Msia se ыы 1737 

Rain-Protective . . . 1737, 1745-1748 

Unlined Bib ................... 1727, 1738 

OVERBOOTS.................. 1763-1765 

OVERFLOWS, 

БИІК; Me Enc 2741-2748 
i-57 


Overhead - Paints 


Product Index 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


OVERHEAD 

болуеу0ге: E eise 1111 
Door Holders .1985 
Door Openers .1123 
Doors: aces cee 31121 
Drum Lifters .1141 
Dusters .1538 
Ligfits. sad 478, 480, 482-484, 486, 489, 493 
OVERLOAD RELAY 

ботас вос ы” 174,280 
DIN Adapters ....... EA 
Lug Kil... ..163 
ІЗЕТ” 163,169 
OVERLOAD RELAYS ..... 162-164, 168-171 
OVERPACKS, 

DIUM Gees: deve seer ayes mers 1135, 1855, 1865 
OVERSHOES.................. 1762-1765 
OXY-FUEL TORCHES & ACCESSORIES 
ТОЛЫ mith Crammer tienen 2432-2436 
OXYGEN 

Cylinders & Cylinder Carts............. 1684 


ПесесоГ ЕЕЕ 


Regulators......... 
Sensor Wrenches. . . . 
беП50[5......... 
| cM 255000000 


OZONE TEST STRIPS................. 632 


Р-СІАМРЅ.................... 309, 2078 
P-TRAPS, 
ABS PING cocer vex cesses 2818 
Brass Ріре......... 2722-2723 
Copper Pipe/Tubing . . 2196, 2798 
Drain/Waste/Vent. . . . . .2722-2723, 
A a d 2798, 2812, 2818 
Plastic Pipe .... 2808-2809, 2812, 2818, 2824 
Polypropylene Pipe .................. 2722 
PVC Pipe 
PACKAGE STRAPPING 
Buckles сш: 1425, 1427-1428, 2535 
CUBIS: eee eee алт 815, 1423-1424 
Kis; ore 1423, 1425, 1428 
Machines). а е 5 1429 
Seals 1423, 1426-1428 
ПОО cec eei eae ex 1423-1428 


PACKAGING 
Adhesives ....... 
Blowers........... 
Corner Protectors ... 
Corrugated Sheets. . 
Edge Protectors 
Кап. ы 

К ЫН "1429, 21 99, 2201 
Ink Rollers......... «1405 
L'abelingiTads: -.-.- eerie 1406 
Labels. cess oes 1397, 1406-1409, 1897 
MORIS o ата ыма. 1402 
Packing Tablas; nenne 1398 
Paddiig icem 1402, 1414-1418, 2199 
Paper Fill. soos 1415-1416, 1418 
Paperboard met 772 1429 
Pouch Tape .......... .1406 
Pouch Tape Dispensers . .1406 
Roller Replacements ................. 1405 
Scales e ааа Es 644, 1430-1432, 1456 
Specimen Ѕһіррегѕ.............. 643, 1403 
Stencil Machines. . . . : 
ӨіепеП:ЅоррПес ое 140 
Strapping........... 
Stretch Wrap Сийегѕ................. 142 
Stretch Wrap Dispensers А 
Stretch Wrap Масһіпеѕ............... 


i-58 GRAINGER. 


nn 


[аре MP e ик не; 374, 1384, 1391 
сан тыны неба 1395-1397, 1402, 1406 
Tape Dispensers ..... 1387, 1396-1399, 1406 
Tape Масһіпез................. 1396-1399 
Wrapping Paper........... 1415-1416, 1418 
PACKAGING, 
Bubble & Padded..... 1403-1404, 1415-1416 
cioth Bag 20522222205 1413 
Diagnostic Specimen............. 643, 1403 
Hazardous Material 


Shrink-Wrap 
Stretch Мар. 1418-1420 


PACKERS, 
Bearing Grease ...................... 935 


PACKING 
Extractors PET 
List Envelopes 2. 
Peanuts 222252250220. 


РАП 
Adapters eee ee a 
Dock Bumpers 


Holders ....... 
Нота Сре а Е. 30! 
Stations, Абѕогрепі.................. 1527 


PADDLE FANS...................... 2922 


PADDLES, 
Mixing ...... 887, 889, 891, 1457-1458, 1605 


Heavy- DUV.: 22222 71956, 1958 
High-Security........ 1954, 1956-1960, 3094 
IC (Interchangeable Core) ............. 1958 
Кеуей-Аіке.............. 1913, 1954-1950 
Кеуей-ПіНегелі................ 1954-1959 
Rekeyable ых e Rd 1956-1959 
pour PPM CHEM EE 1960-1961 


Vending & Меїег.................... 1959 
Weather-Resistant......... 1954, 1956-1961 


PADS, 
‘Air Conditioner: 222222. 
Air Filter Media 


МИШ. > >> хх: кзн» 

Burnishers aes ENSE 

Cable ее 
Chait aee E E A E 
Сат 
Cleaning. . . 
Condenser 


1 
.905, 1515, 1536, 1548-1549, 1622 
3094 


rang. е: 
I TEE 


Evaporative бооівг................... 2999 
Eye Dressing ..-..............- 1809, 1814 

BIG cations ы ы KM RET 1342 
EloorMachine;: 2.2.2.2... 1583-1586 
Floor Protective sem a e ee 1342 
FUMIE ааа 1413 
Gymnasium Ма!.................... 1479 
Hand ...... 903, 905, 1548-1549, 2367, 2369 
Hani РФ Ж ИП мет изи» 905, 2369 
Hard Hao сизде тани: 1640 


|i: M 890, 1723, 1942 
[ШҮП а odore 1220 
МАЗНА 375 
Mattress „ое 1469-1470, 1952 


|j qr ue A EA 1834 
Refinishing? ЫК дн ДЕ К Кард» 1548, 1583 
Respirator Filter................ 1671-1673 
ВИББЕГКПЕ@ 22555355 ERR 1723 
Sander: ене 725, 737, 2374, 2376 
Sander & Grinder........... 737, 2374, 2376 
Sander & Polisher ................ 737-738 
Sanitary 

Scouring & Scrubbing 

Scuffing. . . 

Seat Belt 


бепан. 
Self-Stick Note 
Sling Wear: «especie mm 
Бар ааа 


Sterile .... 
Stripping 


Thermal... 
Warning 
Writing: аа. 


PAGING 

Amplifiers... onec 7 2040 
Horns e CE 

Speakers еее ре e e SEDI 

SYSTEMS а. 


PAILS, 
Cleaning 
Food Service trees ae durs 1457, 1547 


ГАК 1621 


PAINT 

Activators Желш e 1601-1602 
Additives еее 1604 
AOAIE о Ден 887, 1605 
Brush Cleaners ........... 1611-1613, 1620 
Brushes . . . . 887, 906, 1616-1617, 1620, 1622 


Deglossers: E 1 
Disposal Als: a SIS 
Drop Gothis 522.22.222... 22222 
Edger Већ... 
ЕДЕТЕ M еее E 


Markers уза e 
Marking Wands 
Masking Рарег о. 
Masking Tape. ............ 


Mixers ...... 675, 887, 889, 1138, 1605, 1620 
ШЫП КЕТЕ. 1621 
PadiRefills 252222223. 1620 
Bats Ы АС oon scene 1620, 3058 
Райо seek eser Eee Шиши 1621 
Primers ... 907, 1597-1600, 1607-1608 
Removers: «cox secs sacred 904, 1506, 1519, 
ASA T RENE 1611-1613, 2216, 2446 
Roller Cleaners ........... 1611-1613, 1620 
Roller Сомегѕ.............. 906, 1618, 1620 
Roller Screens eaer эеле eise 1620 
Poler Sea е 906, 1620 
Rollers scio enen 906, 1618-1620 
Scrapers . 860, 885-886, 889, 1551, 1620 
Sealers. . 907, 1597, 1599-1600 
ӨПаКеге к олуш A 1605 
Shields Кер Аку ИСК 1620, 1628 
Shipping Сато 1403 
СТІНЕ ТТ 1622 
Storage Cup Пі5............... 1605, 1621 
Storage CUPS: 2... 1621 
Strainers & Strainer Holders ........... 1622 
Striping Machines......... 1611, 1627-1628 
ШИЕ enn MMe ane EEE 1623 
Talk liners. cedo su eS eR on 1627 
Tank Replacement Parts .............. 1625 
jJ 1625 
Thickness баи065.................... 567 
THIBIOIS оек eas 1611-1613 
Trap Masking Material................ 1624 
Trays, Buckets & Liners...... 906, 1620-1621 
PAINT CAN 
HOOKS: ste о aU ue 1620 
Openers & Closers...... 885-886, 1605, 1620 
Shippers secet me ент 1403 
PAINT COLLECTOR 


PAINT SPRAY 
Booths & Accessories ........... 1624, 3058 
Cup Шпее 1625-1627 
Marca AU S RR 1625-1628 
ЕР 1625, 1628 
1611, 1625-1629 
3 1626, 1628-1629 
таар Шыр Ы ae’ 1623, 1686 
PAINT SPRAYER 
Antifreeze 


Lc MEME 1619, 1625, 1627-1628 
ІҢ ШУ еаввавивавдавсавадаалаявдавав 1627 


PAINTER'S 
Mitts. . 
Tools 


PAINTS, 

ДОС ees 907, 1595, 1598-1599, 
dono 1602-1604, 1608-1609 
.. 196, 907, 1596, 1606-1607, 
"T 1609-1610, 2429-2430 


Alkyd... 


Alkyd Enamel. . . . 907, 1597, 1600, 1607-1610 
'"AtimicroDiallasee Sees IE 1595, 1598 
Antirust . . . .907, 1599-1603, 1606-1608, 2430 
Automotive Епдіпе............... 907, 1603 
Gelling ТЕ 3. 2763 
Chalkboard а. 1609 
Cold Galvanizing .......... 1600, 1606, 2430 
Concrete ........... 1596-1604, 1607-1610 


Enamel. . . . 196, 907, 1596-1600, 1603, 

ле E 1606-1609, 2430 
роху cesse res ыыы 1601, 1606, 1609 
Exterior . . . .907, 1595-1600, 1603, 1606-1610 
kabrio s EE nines 907, 1609 
Farm Equipment ............... 1606-1609 


Fast Огу... .907, 1596-1597, 1600, 1606-1610 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 
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Paints - Peanuts 


Foor EDO 07705 
UOTE SoHE елін шы А у Са: 


е: 
interior: 2... 


Plastic esee 907, 1598, 1608-1609 
Safety c EAS 1601, 1603, 1609 
SceratchiRepalr: а. 907 
Solvent-Based......... 196, 907, 1597-1601, 
WM ES ien bis 1603, 1606-1610 
Spray. «eese ‚. 196, 906-907, 1596, 
Mere HEP Те 606-1609, 2429-2430 
Striping & Marking. . .. .......... 1609-1611 
Touch-Up........ 196, 907, 1606, 1609, 2763 
ТАЮ rm ае 1601, 1610 
Urethane cereos 1598, 1602-1603 
[ip E 907, 1603 
Water Based. челик: 1595-1599 
a E 1603-1604, 1608-1610 
Zeto- VOU a, 1595, 1598, 1603 
PALLET 
Carousels 1180 
Cones ее: . 1428 
Covers srac tin eaae aae 1100, 1420 
Dollies а 1132 
Grab Chains ..1180 
T MEE E 1180 
MACKS MSIE DNE NES 1065, 1170-1171 
leveles ere oe ee exa Renee 1172 
Loaders, Pneumatic me n e кнн 1172 
MOVEIS: ене енн 1132, 1170-1172 
Positioners: -oeeie 1172, 1174, 1180 
HO MORIS 1840, 1857-1859 
Scales ЫККА АЕ 1431 
Stackers aee eene 1170-1174 
Strapping........... 1423, 1425-1428, 2535 
Strapping Tools ............ 815, 1423-1428 
Truck Organizers.......... 
Truck Replacement Parts. zs 
TrUCK.SI0DS зуу. ж.а ж-з 
Е ОВЕ ЕЕ ИРЕ 1170-1174, 1187 
ПШ А 1180 
Turntables ЕССЕ 1180 
WD og а E 1418-1420 
Wrapping Масһіпеѕ.................. 1421 
PALLET RACK 
Anchor BOS: «eere nee 1242 
Beam Ties 
Beams 
Collision Warning Lights 
Cross Bars 
Decking 
Enclosures 
Frame Protectors 
Frames 
Guard Mounting Kits 
Guards 
Label Holders 
Labels 
Mounting Clips 
Protectors 
ПОЙ ОБСЕ а 1242-1243 
Security Cages. ‚.. 1244-1245 
ПІТ 1242 
брасег = 2: ‚.. 1242-1243 
SUBS усы RR eren 1244, 1864 
SUDDOrIS ыы Хе ees ‚.. 1242-1243 
Wall Connectors. . . ........ ..1242 
Wall Spatels =... 1242 
PALLET RACKS ............... 1241-1243 
PALLETS, 
Container. а а 1304 
Юе 1132, 1857-1860, 1864 
Food Ѕегуісе е 1132, 1304 
Secondary Containment .... 1857-1861, 1864 


21132. 
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PALM SANDERS ............... 737, 2510 

PAN-HEAD SCREWS 

РУ 2055, 2097-2100, 2102, 2104-2107, 

КН РАТЕ 2109, 2111 

PANEL 

Adhesives 

Air Filters 

Carriers 

Dollies 

Heaters, Radiant Ceiling .............. 3076 

Mounting Kits, баш0е.................. 579 

Nuts, Regulator ................ 2594, 2596 

Temperature Пізрізуб................. 588 PANTS, 

Trucks & Ассев50гіе5................. i465: Шерована 222-222. 1753,1755 

Flame-Resistant .................... 1727 

PANEL METER Flotation BID. “з. г ql s ed SE UNT 1939 

НЕЕ Т е 2251 General Мож: 1741 

ЫШ аааз 5607 ШИМІНІ ША cece ees secs ese хаз 1745 

Law Enforcement Uniform............. 1942 

PANEL METERS, MGI ots a i лудо 1942 

ОСН m 225/559: Рае 1741 

Апа era a 228559: «Ralf оса. 1745-1748 

Digital enn 225:228:42175595604 е Tactical ааа лл 1942 

Elapsed Tini. cecus reno mee 

Frequency «eere сыи онат 559 PAPER 

Porcentbnadi Жл e 202. 5899 AdBesiVes е 1361, 2216-2218, 

Tachometer «eese Ren 

Temperature 

Thermometer 

Thetis «ores emere eee 225  Crumpling Масһіпеѕ................. 1416 

Voltimeler: sesso iate tis 225,559 Сир Dispensers ........... 1437, 1818, 2721 

PANEL-MOUNT 

Fuse Holders sc oett 186-187: Glue Sticks a eee s res 1361 

inlets coe see eres 322:328-3207 Маркіпе, 2.2.2.2... 1437 

ТРЕЕ 322, 328-332, 334 Packaging Fill ............ 1415-1416, 1418 

Receptacles............. 322, 328-332, 334  Padding............ 1402, 1415-1416, 1418 

Switches ........... 165 167-171 217-218; Ра... 1355, 1372 
RS 232-239, 243-248, 251-252, 254, Paint Collector Pads..................3058 
TE 205,267,421 Plates.: esser es eres 1400 

Тһегтотеїегѕ................... 588/591. PUNCHES 2-22... 1360 

Mimers a aa 218, 225, 228, 418, 420-421 Rolls, Саісшаїог..................... 1356 


PANELBOARD Toilet Seat Covers =........-...--..-- 1494 
Circuit Breakers.......... 191-193, 195-202 Томе! Dispenser Replacement Parts. . . . . 1485 
ІНДЕТ ТЕН ыо тт ЕСІНЕ 190, 194-195 Towel Dispensers. . . . . 1446, 1485-1488, 1491 
EDBiBreakers УУ eere tide tem 1 Towels ..... 661, 1485-1488, 1491-1492, 1494 
Иене 1772180183185 Тау... 1358, 1439 
Neutral АѕѕетЫііеѕ ................... 105% ЕЛЇЇШШӨБ 22222222 1381 
QOBJBreakers илла eee 193 
PAPER, 
PANELBOARDS ......... 190, 194-196, 198 Савй Недізівг ...................... 1356 
Chart 
PANELS, Copier 
Doo cera рим ы тон ае 2002,3101 Filter 
‘Acoustical Ес; esee 1921, 2763  Floor-Protective........... 1100, 1415, 1624 
Ai Conan sores 1309 KraftWrapping................. 1415, 1418 
АЙНАШ ТІ 1680-1682 МӨМеріПі:: 2.22... 224 Ҙ...: 1415 
Bathroom Stall; 22222... 2761-2762 Paint Ма5Кіп0...................... 3058 
Bin Mounting... sem 128071287 2 Printen ae Е 1355-1356 
Cable Management ШЕ 285,346 Spray Booth Шпег................... 1624 
Control... 229, 2052, 2630, 3021, 3030,3081 ТӘЙЕІ........................ 1488-1489 
кк. Нак Ее Е 3 VCI (Volatile Corrosion Inhibitor) ........ 1418 
Data & Communication Wall-Protective ........... 1415, 1624, 3058 
DustiBarfior- = cartons: Waterproof... enemies 1100, 1355 
Electrical а. \Мгарріто ereenn ee 1415-1416, 1418 
Enclosure Interior ................ 
Fiber-Optic Adapter 349  PAPRS (POWERED AIR-PURIFYING 
Нег. 1624, 3052, 3054, 3057-3058 RESPIRATORS) & ACCESSORIES 
Fe Mami ssec ЕР Таа оо 1675-1682, 2407 
Firestone ree eee eee 1833 
Garbage бап....................... 1553 PARLAMPS................ 433, 41-444 
Gas Detection Сопігої ................. 617 
vd Gilet bcencauonerancodancupsaar 1257 РАВА ВІОСКЅ................ 1513-1514 
Pallet Rack Enclosure ................ 1245 
Раісп.....................222...... 346 PARALLEL CLAMPS ............. 392, 831 
Pegboard-- о 5 1277 
ШАН гышо 2630, 2632 PARALLELS, 
Stainless Steel Wall... eese А Precision DRM 2340 
Temporary Ромег..................... 404 
Traffic Сһаппейгег................... 1931 PARAPET GUARDRAIL SYSTEMS ..... 1794 
ШР СЙ а. 2161-2762 
Wall Storage ....................... 1280 PARCEL DROP BOXES .............. 1969 
MWeldinge eee TE 2410 
Wire Management................ 285,346 PARKAS ус 1729, 1940 
Wire Меп: 1317-1319 


Find even MORE on Grainger.com® 


PARKING 
BlacicBoRS. cots acto a E ENE 1129 
Curbs & Accessories ................. 1129 
/No Parking Signs . 1129, 1884, 1888 
PORCH E ‚. 1922-1923, 1927 
Permits; КОЛУ о 1970 
PARTITION 
|; RED 395 
Wall Огдапігегѕ ..................... 1358 
PARTITIONS, 
Curtain Май................... 1119, 2410 
РОПА КОШИ 222. 1352 
Toilet & Urinal Privacy........... 2761-2762 
| p а ш шинәштүн шшк 1119, 1309 
МЕ еск den metas 1317-1319 
PARTS 
Bags ааа 751, 1412-1413 
Cabinet Drawers 1274, 2055 
Cabinet Hinges ..................... 1274 
Cabinets esee sien 1166-1167, 1260-1274, 
Е ..1281-1284, 1308, 1320, 
ЕЕ . 1322, 1330, 1346, 2055 
Cabinets, Mobile .......... 1166-1167, 1271 
Cleaners. ....... 359, 642, 899, 903, 939-940, 
MT 1507, 2446-2449, 2460 
Drawer; Меге... 959 
Organizers . . . .. 151, 1272-1274, 
UA . . 1300, 1322, 2055 
Storage Bills: 2.2.2.2... 1300 


Storage Boxes . . 


PARTS WASHER 

АССеѕѕоПе nores 939-940, 2638 
ЕНЕГЕ 939 
Pumps ЕЕС 2638 
Replacement Parts ............... 939-940 
PARTS WASHERS ............... 939-940 
PASTE SEALANTS 

MATES 906, 1633, 2223-2224, 2226-2227, 2823 
PASTE, 

ЕТШ REED 2424, 2621 
Heat Sink ае 359, 3012 
Lubricating. 2443-2445 
РТЕЕ ХЕ ыты 2224, 2823 
PATCH 

СОБ 346, 349-350, 354-355 
Ралев а ааа 
PATCHES, 

Шуман Ее 887 
Еро о 2220 
Fiberglass Вераіг................ 907, 2825 
Metall Верата 2220 
Tite 22 7 Кыа 950 
PATCHING COMPOUNDS 

аз 1597, 1604, 1630-1634, 2172, 3012 
PATIENT TRANSPORT EQUIPMENT. . . . 1950 
PATIO HEATERS.......... 3079, 3082, 3088 
PATTERN PISTOLS .................. 887 


PAVEMENT 


Maintenance & Repair Materials 
UT ... 1631-1634, 2172 


ee que каб ad 14, 1928 
MarkingiPaints-3-- 5-02. 5E 1611 
Stripers & Accessories. . . . . . 1611, 1627-1628 
PAYROLL 
аб ушел A е 1375 
GlOCKS Ре, 1375 
PC BOARD REPAIR TOOLS. . .. . ... 359-360 
PEANUTS, 

РА ЕЛЕУ ЕЕ Т 1414 
1-09 
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PEDAL VALVES 
anpposbod 1593, 2546, 2548, 2728, 2743-2744 


Mount Fans 5.5: 2915-2919, 2923 
Pumps erry: 2633, 2642-2643, 2645, 


2647, 2694-2695 
ETE 1321-1322 


ае 1345 
Е 499 
ME 250 
ЕТІН 2916 
КОО БО 1969 
КЕНТ 2693 
PEDESTRIAN CROSSWALK SIGNS 
аар 1884, 1889, 1922-1923 
PEEK PLASTIC. 1er 2211 
PEELERS, 
ІШ Медеіаріе 222 1453 
PEGBOARD 
Bins iere eee teme eere eiie 
Cabinets: ess 
Сап 22220222222. 
Clips: enm toe 
Нооке 
Panel Systems 
Shelves cr ЕТЕ E 
PEGBOARDS, 
Мое 1166, 1278, 1280 
Steel cess 1166, 1270, 1277-1278 
Wall Mount e ienne a nea eas 1277 
\МогКһепоһ............... 1166, 1277, 1325 
PELPEASTRC. eere 2211-2212 
PEN 
Holders 


Refills. 


Mattresses.......... 
Restroom Equipment. . 


PENCIL 
Compasses 


Holders cen 
Sharpeners 
Tire Gauges 


PENCILS, 
Багетег е аа 882 
Grease 


Wood PET 


MAS . 899, 2438, 2440-2442, 2445 
В ЄК СЕС 899, 2438, 2442, 2445 


PENETRATING 0115... 899, 2438-2442, 2445 


PENNANT STRING. ................. 1351 
PENNANTS, 
тата). tie caes ЕНЕ 1926 
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PERSONAL CARE KITS & SUPPLIES 
1808-1809, 1821, 1953 


Hydrocarbon Detector Tubes 


670, 678, 684, 866 
Tools & Accessories 


Electrode Storage Solutions ............ 


p , , 

. 627-629, 631-632, 1481, 2462, 2702 
Sequence Indicators p IS 
PHASE ROTATION TESTERS. . . 
PHILLIPS BIT SOCKETS 


273-275, 414-416, 501-502, 565, 


PHOTOCONTROLS, 
Lighting......... 414-416, 501-502, 504, 511 
Security scx concn samen a 414-416, 501, 508 
PHOTOELECTRIC SENSOR 
Brackets t e e ае 274-275, 414 
Receptacles. . .. 414-415 
Reflectors а. 274 
Shorting Сар 414-415 
PHOTOELECTRIC SENSORS 

. 273-275, 414-416, 501-502, 565, 
ee 1123, 1969 
PHOTOELECTRIC SWITCHES, 
Cylindrical ы... 
EiberzOptic- 27776: К 
General Purpose .......... 
Miniature . . . . 
Retroreflective............ 


PICKS & MATTOCKS 

METER 814, 825, 860, 890, 999, 1949, 2426 
PICKS, 

DsRing БС IEEE EISE 2173 
PICKUPS, 

Magnetic: 7-55 ы ные ынде 

Mechanical . . 

Tachometer 

PICNIC 

Table Umbrella Bases ................ 1484 
Table Umbrellas Te 
Tables аа анана 
PICTURE FRAMES. ................. 1358 
PIGTAIL 

Connectors.......... 325, 383, 386-387, 389 
ИЕК е 381,383 
PIGTAILS. «occ cessive eens 325, 387, 2055 
РЖЕРШЕЎ 5-0; 860, 1949 
PILASTER SHOES .................. 2762 
PILASTERS, 

Toilet Stall; аена 2761-2762 
PILLOW 

[c .. 133-137 
Protectors: eron с-з: 1469-1470 
PILLOWCASES. ............... 1469, 1952 
PILLOWS, 
[rr 
Firestop ; 


Rescue. ... 195 
Sorbent 1847, 1850, 1852, 1854-1856 
PILOT 

Burner Generator Assemblies .......... 3034 
Вие ШЫП 3034 
ВИШВ Е 225200 701, 703, 740, 849, 2249 
Flame!Sensorss. а 3034 
Ignition System Thermocouples 

Ignition Systems .......... 3032-3034, 3036 
PUNCNGS „нанео невин ан» 819-820 
Кера КК: 2908, 3038 
Safety Valves 2553, 2574-2575, 3032 
Solenoid Valves . . 2542-2545, 2873, 2882, 3032 
PILOT LIGHT 

Cover Plates: шаи етт: 30] 
[RE .. 238-239 
LAMPS seca concen vm еы: ..238, 447 
LONSOS «esee saa 565 есек а» 234, 238 


PILOT LIGHTS, 
DORM E TAS 
ЗОИ зз. es 
Contactor......... 
Corrosion-Resistant. . . 
Incandescent........ 


d] 
Pressure 


.. 2338-2339 
2152, 2321 


PIN & SLEEVE 

AUDIOS cen cass аа Ee л: 333 
Boxes: у ул. лудшаш кыйна бе ERA 334 
Connectors...... 332-334 
Cover Assemblies .................... 333 
li e canna ауаз араар 330, 333 
Mechanical ІпегіосКв................. 334 
ӨШІР... . 330, 332-334 


РИЧ К о с с: . 330, 332-334 


Power Conds ао ое 399, 404 
Receptacles. ...... 330, 332-334 
PIN PUSHERS, 

Нудгашіс 910 
PINCERS, 

n Mc 2534 
PINCH POINT BARS ......... 821, 860, 999 
PIN 

Ball Lock severe eee sre 2321 
BEGG ssc ыы dee RAE 2150 
DolliTension [serere е 2152 
Coiled ies сб: ... 2150, 2154 
Coher eo oee: ол ‚.. 2150-2151 
Gotterless Hitch: aaee e e 2152 
Detent 2152, 2321 
Double Wire: ea E ЛЛ ы: 2152 
ІНЕН 2153 
Drift зт тышын уры ины ЧЕ 
Fastening...... 1043, 2150-2151, 2153, 2169 
Fitness| Machine) -aeee aen e 2321 
Grooved Семе ое 2151 
Hairpin Cotler 2.2.2... 2150 
Headless Сеуіб..................... 2151 
Landscape Anchor... 1003, 1012 
LOCKING seres 2150-2152, 2321 
НТ ere re ae 2321 
Pulli е 222152. 2321 
Push эса. шайны o e OUR 1359 
Püsb-Button: аена 2321 
Quick Release 2. 2321 
Safety аан 2152 
Scaffold шшс ашак: ныз сыл 1043 
бегі-А ивітелі.................... 2321 
Selector: ereen te siepe 2321 
Өріс 2154 
Snapperz: 2222222 -....2..... 2152 
РС БЕЛЕТ 2150, 2154, 2321 
Spring-Loaded Workholding ........... 2321 
standard Семе. 2151 
епот: . 2150, 2154 


Trailer Hitch . . . . . . . 960- 962, 2152 
Welght'Stack «23 2er remet 2321 
Мето sence ДЕ 2418 
PINTLE HOOK HITCHES & MOUNTS 

"aw rex mine Mami кыны 961-962 
PIPE 

Adapters, Modular FRL .......... 2595, 2602 
Antifreeze .......... 

Arrow Tape........ 

Banding Tape...... 

Benders...... 

Bending Shoes. 

Brushes . . . 869, 154: , 2621, 2751, 3095 
Caris vere ete 847, 1165 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Pipe - Plenums 


етеп Жолла кА оо vance ct 2822 
Clamp Probes -isins croira aneian 584 
Clamps........ 308-310, 315, 392, 831, 2409, 

ee E 2427, 2782, 2788, 2824, 

Muse etum ien 2827-2829, 2831-2832, 2847 
Cleaners: ааа teins 312, 867, 2822 
Clips: «seres eese шуар те: 2586, 2807 
Collars ааа eee 1833 
Compounds; 2222222. 2224, 2823 
Covers енениз 2721, 2833, 2837-2838 
Cutter Replacement Parts ..... 867-868, 2621 
Qutlers, eee 684, 867-868, 871, 884, 


РЕСОРИ 916, 2586, 2621, 2800, 3010 
Cutting Machines & Stands . . . . . 868, 870-871 


Deburring То015................ 2298-2300 

ЕН NM D E 872, 1138, 3067 

DieiHeads тишинин лги 870-871 

ПЕЕ 

Вора 2 

Escutcheons 

Expanders 

Extractors ae 

Flange Аіюпегв..................... 2427 

Flange Leak Shields ................. 2832 

Freezing Spray. За 

Freezing Units 

Gaskets ....... 

Hangers.......... 308- 309, 312, 2074, "2788, 
. . .2796, 2799, 2827-2829, 2832, 3096, 3099 

Hanging Clamps ........ 308-309, 315, 2788, 
We ie TEE Ts 2827-2829, 2831 

Heating Cable End Seals.............. 3067 

Heating байев:......2..-2-.22..... 3067 


Inspection Equipment & Accessories 
Р user ee 606, 615-616, 683, 864 


insulation eee 2833-2838, 3012 
Insulation Tape... ......... 2833-2834, 3012 
Levels ....... UM S ANE ME 878 


Nipples & Assortments .......... 2768-2770, 

ОАА 2777-2778, 2783-2784, 2789-2791 
Р ex canes 2358 
PUGS crema octane ee 836-838, 857 
Primers ое 312, 2223, 2822 
Racks. .... 847, 1165, 1240, 1246, 1248, 1273 
ИНА 840, 869, 871 
Repair Clamps............ 2824, 2831, 2847 
НераігЛаре..-.-.::..-2-2..-:.- 2224, 2825 
Repair Water Віоскегѕ................. 872 
Sealants........ 906, 1834, 2220, 2222-2224, 


hawens еы 872, 1138, 3067 

Thread Compounds............. 2224, 2823 

Threaders & Accessories........... 870-871, 
T 2262, 2265, 2268-2269, 2272 

Threading Coolants......... 871, 2354, 2460 

Threading Machine Replacement Parts. .. 871 

Threading Machines & Stands....... 870-872 

Threading Oiler Replacement Parts В 

Threading Oilers 

TUCKS ec cC 

ВВЕ ара лы 

Шара Аи 

Wrenches. .......... 

PIPE FITTING 

Сайдіеѕ 22.22.2222 2751 

Insulation. . . ........ 2833-2834, 2836-2838 

Replacement Parts .................. 2782 

PIPE FITTINGS, 


Brass 1947, 2656, 2722-2724, 2789-2795, 

E EAE 2821, 2853-2855, 2911 
Bronze 2-22 RS 2802 
Carbon Steel ............. 2773, 2804, 2846 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Cast Blass 2.2222... 2723, 2911 
Cast Соррег-.:2..:...........: 2798-2800 
Саз опа 1316, 2724, 

ree ee 2770-2771, 2781, 2846 
Copper........ 2801-2802, 2821, 2853, 3015 
СРМ оз ус e 2808, 2815, 2819 
Drain/Waste/Vent.......... 2722-2724, 2796, 

E E E е 2798, 2811-2812 
ПИСЕ ОЛ 22222202222 ( 2829 
FUG scans casus ex IRE ime хат 3096 
Galvanized Iron ................ 2779-2781 
Galvanized Steel .......... 2777-2781, 2821 
Instrumentation...... 2775, 2784, 2786, 2794 
Malleable Iron ............ 2531, 2770-2773, 

UTE 2715, 2719-2781, 2821 
Кабиса... 2620, 2680, 2722-2723, 2757. 

LEES 2767, 2808-2820, 2824 
Plastic-to-Metal Transition. . . . . . . . . .... 2821 
Polyamide:- 2522 echtes 2620 
Polyethylene ........ 2814, 2817, 2819-2820 
Polypropylene ....... 2722-2723, 2767, 2819 
Polyvinylidene:. а: 2820 
Pressure АСИ 280 


0 2808, 2811-2812, 2815, 2819, 2824 


Structural е е 1316 
Vent & DUC ее 3096 
Welded Steel........ 2768, 2770, 2777-2779 
Wrot Соррег................... 2795-2798 
ZING CE ы К у 2723 
PIPE, 

Alüminium e erre ҮП 1316 
ИР setae 2789-2791 
[POPE E 2847 
КН ЕН err mud UTE 2815 

C 


Schedule 80. . . . 2769, 2778, 2784, 2790-2791, 

E TUN 2808, 2813, 2815, 2818, 2820 
Sehedula 160. «eser nere 2770, 2778 
Stainless Steel............ 2751, 2783-2784 
Lc PONO ENS 1316, 2768-2770, 2777-2778 
Structural eee mene б: 1316 
еп Duct 252222 3087, 3096-3099 
PIPEFITTER'S TAPE.................. 873 
PIPETTE 


PISTON 

Ascumulators ОА e 2494 
Air Compressors ............... 2579-2580 
Pumps ..... 894, 2579-2580, 2673-2674, 2677 
ВіпоСотргеѕзо 2.22. 914 
Valves E 2878, 2880-2881 


PITOT 

Tube Flange Assemblies 
Tube Mounting біапӣѕ................. 
TUD85. анон 


PIVOTS, 
Structural Ғгатіп0................... 


PLACARDS, 
Department of Transportation (0.0.Т.)..... 
Hazardous Materiali eec me 1897 


PLACERS, 
КІН: 890 
PLANER BLADES. ................... пад 
PLANERS .............. 671,688, 719, 737 
PLANK GRATING .............. 2196-2197 
PLANKS, 

Adjustable esee eu eU 1028 
"Aluminum estet mercies 1028 
Extensiones tees aE 
Scaffold 

PLANNERS 

PLASMA CUTTER 

Consumables: -erene eea 

Gas Distributors. e e 2420 
cudes a eee etta. nes 2427, 2432 
Heat Shields: -a-c sieni усен ке ета: 2420 
Nozzles & TIPS: eese ees 2420 
Веѓаіпіпо! Сур. ае ns 2420 
ӨШЕШБарв т 2420 
ShigldiCUpS аа: 2420 
Shielding Gas КБС 2420 
Swirl Rings & Baffles................. 2420 
Torches & Torch Adapters ............. 2419 
PLASMA CUTTERS ................. 2419 
PLASTER 

Mixers Ы. 891 
Rings РЕНА АЕ ЕЕ 300, 312 
PLASTER OF PARIS................. 1597 
PLASTIC 

Adhesives ............ 889, 906, 1020, 1361, 


КОО ОЕ 2216-2218, 2221, 2225-2226, 


Cutters 


1450 


Cord 
Disc 
Fire-Retardant Веѕіп................. 2198 
FoodcGradgs m rer 2209-2213 


Polyester S 2179, 2211-2212 
Polyethylene ............. 1099, 2209-2213 
Polypropylene ................. 2209, 2211 
PVC 


Oris: eere саат EE ата 1065 
Heat EXChBnoble «ies eater en kp 3039 
|| ET 2355-2356 


Find even MORE on Grainger.com? 


PLATES, 
ШЕНІ esu erc 2182-2183 
Aluminti «cce ce yearn 2190-2191 
КЕЗ 2222. 2019 
| M c OL 1583 
Conveyor Пгор-іп.................... 1112 
OM PERPE . 1993-1994, 1998, 2005 
Filler: esse 190, 195-196, 199, 1975 
irestop SUDDOIT аеннан 3096 
jun MP NM А omen RN 2195 
RON c ы С 1439 
Ғов0 Service т ласа т: 1439 
lip кр кек са 308, 1315 
Vete or 2550 
азыктын ы: A 953 
ТРЕХ 2019 
Ы 241, 252, 267 
ояи 2019 
Molded Floor >> ууу ууулу 2195 
Мор шшш x ишти 1998 
Mounting . . 272, 309, 748, 944, 2074 
Paper 1439 
Push-Button Closing .................. 250 
plc RT OI 296, 298 
Stainless Steel. ................ 2185-2186 
Еее staat 1998 
ЕНТ Т 340 


Test Plug Cover 
Thermostat .... 
Tissue Culture .... 
Tow Hitch Receiver 
Теай........................ 


Valve Isolator . 
Wall . . 


Wire Protection е: 300, 309 
PLATFORM 
Components. . . . 1035, 1040-1 p ШЫН 044, 


Connectors. 
Ladders . 
Lifts . 
Mats. 
Railings 
Stairs. .... 
Straddle Kits . 
Wool TOUS e eee ксы 1044, 1179 


PLATFORM TRUCK CASTERS 
АЕ 1192-1208, 1210 


PLATFORM TRUCKS 
1148, 1160-1164, 1168, 1182-1183, 


1189, 1341 
PLATFORMS, 
Adjustable............... 1043-1046, 1048 
Aerial..... .. 1032-1033, 1179 


.. 1041, 1044, 1048 


Computer Кеуроага.................. 1325 
Computer Мопйог................... 1323 
Ша! Абб@88= з-с утыр: 1044, 1046 
Floor Scale 2.2222. 1431 
Fork Truck Work а 1179 
Forklift Load. . . . 1170, 1174, 1177 
Laboratory Міхег..................... 
Ladder........ 


Mezzanine . 


Modular . 

Personnel Lift. 

Rolling . . . . 32-1033, 1042-1046, 1049 
Steel ... 1043-1046, 1049, 1310 
Slap... . 1045-1046, 1048, 2198 


Sump!PUmp Е 2629 

Telescoping РІапк ................... 1028 

Water Heater: oe Senes 2716 

PLATTERS, 

[o aea e a 1457 

PLENUMS. .............. 2955, 2995, 2997 
i-61 


Plier - Pole Saws & Saw Attachments 
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Sets. 357, 756, 836-837, 841-842, 
noonmaonobstnübgeodn 844, 846, 852, 859 

PLIERS, 

Adjustable ...... 838, 853, 857, 859, 861, 915 


Automotive.......... 841, 844, 857, 912-913, 
... 915-918, 921 


Battery 


Bent-Nose 


. . 852-853, 861 


2:917. 
Bulb Exchange ..837 
Cable Сийег............. ЕШ 330, 358, 813, 


Brass Pipen ee senso е 2122, 2792-2795 
Brass Tubing ... 2805, 2849, 2853-2854, 2859 
Bronze PIDO oae ae ore ске зак 
Carbon Steel Pipe .............. 


Cast-Iron Ріре ................. 
Cigarette Lighter Socket........... 
Circuit Breaker Finder Alligator 


бол ШЕ. 222222. 

led Pipe TUDM see ainn area 
СОЙ ПО 2489, 2519-2522, 2765, 2767 
GING Ре осеннее ан елене 2816 
Data & Communication ................ 347 
Drain ..... 1867, 2722-2724, 2748, 2811, 2817 
Drain/Waste/Vent Pipe 


Ссс Кос 2722, 2724, 2811, 2817, 2825 


Electrician's... ...... 357, 382-383, 837-839. 
ТИП 842-844, 852-853, 859,861 
End Cutter... es 837, 840, 842, 844, 853 
End №ррег: 2..2... 837, 840, 853 
Fence ТОШ каа 815, 837 
Flat-Nose. . . . 837, 839, 842, 844, 852-853, 861 
Gripping......... .. 837-838 
Groove Joint...... А 37-838, 846, 
ЕТІ . 853, 857, 859, 861 
Hemostat........ . 837 
Hog Ring........ . 837 
Hose Clamp ...918, 2534 
Insulated . . . . 383, 838-839, 852-853, 859, 922 
Lineman's & Iron Worker's ......... 837-839, 
Т 844, 846, 852-853, 859, 861 

ОСКА ei mersit et 
Locking... iecur 836-838, 841, 857, 918 
837 


836-838, 857 
.857,913 
... 8394 842, 844 
- 38, 846, 852-853 
Retaining Ring 
Safety Wire TE 
Side-Cutting............. л 
Slip Joint . . . . 
Snap КІП е эи х 841 
Solid Joint. 


Welder's. 
Wire Stripping 
Wire;/IWister- cocco cease cc 


PLUG 
Adapters Еи 327, 353, 400, 402, 964 
Boots .. 329-330 


332 
--185 
2338 


Тары ыу скы 
Valves 


PLUGS, 

Abrasive 
ABS Pipe .. 
Acetal Push- 10-і Connect Tubi 
Air Hose Coupling 
Aluminum Cam & Groove 


Black Malleable Iron Pipe . 
Black Steel Ріре....... 
Brass Barbed......... 
Brass Compression Tubing 
Brass Flare Tubing. . . . ... 2853-2854 
Brass Instrumentation Pipe ...2794 
Brass Instrumentation Tubing.......... 2859 
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71 12772, 2714 


Galvanized Malleable Iron Pipe....... à 2780 
Galvanized Steel Pipe ................ 2780 
Grinding ES 


Ое кт СС О 


Hose Barb .......... 2521-2522, 2764, 2815 
Новрйгі-бгайе................... 326, 332 
Industrial Interchange Coupling 

Пе Алды СА 2519-2520, 2522 
Кпоскоиї.................. 290, 306, 2086 


Nylon Hole & Knockout 
Nylon Push-to-Connect 
Nylon Tubing -as eee annaa 


. . 2722, 2808-2809, 2811-2813, 
TE ETE 2815-2817, 2819-2820 

Plastic Tubing............. 2557, 2764, 2850 

Plumbing Test ............ 2122, 2825-2826 

Pneumatic т: 251 VY 

Polypropylene Pipe ............. 

Polypropylene Tubing........... 

Роіуміпуідепе................ 

Pressure Switch Ріре........... 

Pressure Washer.............. 

Push-Button Blanking 240 

PVC Pipe ...... 2808-2809, 2811, 2813, 2815 

PVC Push-to-Connect 1.2815 


Shrouded! АЕ 

СІПШЕЗІЛГЕ: oerte mes 
Stainless Steel Cam & Groove 
Stainless Steel Compression Tubing . . . . . 2858 
Stainless Steel Flare Tubing ........... 2854 
Stainless Steel Instrumentation Pipe . . . . . 2786 


Stainless Steel Instrumentation Tubing. . . .2858 
Stainless Steel Pipe............. 2785-2786 
Steel Pipe........... 2771-2772, 2774-2775 
Straight-Blade........... 326-327, 330-331 
Telephone утлы ане е 347 
Thermocouple. esee -4-- 230-231 
Trailer Connector. зе ышык 964 
Twist-Io-Lotk. „саана 327-332, 334 
Vehicle Ассе550гу................ 353, 954 
Watertight еее ыд: 326, 329-334 
Weatherproof ех 332 
PLUMB BOBS................... 874, 882 
PLUMBERS 

Cloths сс 205 2368 
Hole Saw KiS ЕД 701-702 
levels e e ТОЕТ 78 
Tape ene 2823-2824, 2829, 2838, 2842 
ТОО еВ нае 56, 2751 
Torches ........ 1003, 2432-2433, 2436-2437 


PLUMBING 

Сатре 2534 
Firestops еее RES 1833 
Hand Tools.......... 563, 756, 791, 864-869. 


Low Pressure Valve КіїЅ............... 2549 
Manifold Blocking Discs ......... 2543-2544 
Manifold Mounts............... 2542-2543 
Manifolds: ... eere 2461, 2542-2545, 


System Test Gauges ......... 571-574, 2825 
MOSUPNGS е 2722, 2825-2826 
PLUNGER 
ЕДЕН 1843 
Сатре ао: 2320 
[iu ааа 2693 
Splash: анай: 2751 
PLUNGERS, 
Adhesive н: 2236 
Ва! рипа: 2321 
Напд-ВеїгасќаЫе. ................... 2321 
Knurled-Head: cei ы» 2321 
ЕТА 2751 
PNEUMATIC 
Actuated Valves........... 2547, 2871-2872, 

ПЕ 2222 2885, 3043 
Actuator Піарһтайтв.................. 281 
АОШаЮ oe eee з 3041, 3043 
AF Blowers secedere ex 1797 
AIF OWENS: C e eee RAS 2587-2589 
Air MOVGIS «eee ex 1797, 2583 
Ait Valves. ses 2542, 3041-3042 
Angle 'Grinders. ызуу sees 2506-2508 
Backfill Tampers .................... 2513 
Belt Sanders о. 
Blast Cabinets 
Blow Guns.......... 
Blowers ее еее Са 
| rime << хы 2497 
ЙН ЧЕККЕНДЕ РЕКЛА ВДИ tre cach 2510 
(Calibration T00lS 2... 3040 

ASTES. «cereos ees poemas еее 1204 

Caulk бопе 5: eee elites 2233 
Chipping Hammers ............. 2512-2513 
Chisel: Scalers ае 2512 
БЕВ. 713-715, 860, 2512, 2514 
GlampS! jer seems eine esie dns 2541 
Condensate Separators 

Uu ded 2567, 2571, 2576, 2590 
Control Ве/ауб................. 3041, 3043 
Control Replacement Parts ....... 3041-3042 
Controls... 2551, 3028, 3040-3043 
Couplings....... 2519-2522, 2586, 2765-2767 
(Cut-Off 10015 а. 2511 
Cylinder Replacement Parts ........... 2541 
Cylinder 5місһеб................... 2480 
Cylinders: A 2537-2541 
Damper Actuators .............. 3041, 3043 
Die Grinders- 2227 2506-2507 
ШШЕ emet 2513 
Dispensing бип5.................... 2233 
Drain Мајмеѕ.............. 2572-2573, 2597 
БЕР ы СЕКЕ А ЕБ УА 2504, 2513 
Electric Switches? 22222222222. 3041 
Engraving Реп 2511 
Fastelel9: soccer rin eean 2497-2501 


Filter/Regulator/Lubricators 
een DRUMS 2595, 2598, 2600-2602 


Filter/Regulators ............... 2594, 2597 

КЕНТ ИЕР 2599, 2601-2602 
ШШПД8 ec cane ee 2519-2522, 2531, 2586, 

ee ra ee 2765-2767, 3040 
GearmotorS зау ашу сан с 2577 
Grinders ч л мс ОШ E 2506-2508 
HammernRetainers 222222222. 2514 
[wur ыы. 2512-2513 
Hose Fetes: 5 55< 2530 
Hose Reels. .... 1016, 1594, 2436, 2523-2529 
Hose Test PUIRDS с 2825 
HOSES. ies 2436, 2606, 2611, 2613-2615 
Impact Мгепсһев............... 2502-2503 
In-Line Веѕігісќоге. .................. 3040 
Jackhammers «esce exo e ан 2513 
Се СЕНЕР e зу 941, 943-944 
ШЕТ esposta 943, 1177 
Line Filters............... 2575, 2589-2594. 

E 2596-2598, 2601-2602 
[Ю6КОШ$ у osos 1910, 2553, 2595 

Ne ere Ore en EE 2598, 2601, 2603 


Needle:Scalers! ш суду г ОЕ 2512 
МШЕЗ ет н алка р уллар 2511 
ШЕНІППЕГ5 222222... 3 
Oilers e 2595, 2597, 2599, 2601-2603 
Pallet Loaders: 2.22.2222... 1172 
Paving Вгеакег: demere 2513 
Penoillarindersi- Pec Ee О 2507-2508 
Plugs ..... 2519-2522, 2765, 2767, 2825-2826 
Plumbing Test Plugs ............ 2825-2826 
Pressúre'Switehes s-e naen e neces 2600 
Рр... 934-935, 937-938, 2674, 2695 
Ratchet МГгепсһев................... 
Regulators . . . . . 2543-2544, 2585, 2596, 2600 
Relays; 222222222222 3041, 3043 
Relief Valves ............. 2573-2574, 2603 
RIVENBUSTIS! ерт; ыз 2513 
Rivelers..-.-... eene 683, 2505-2506, 2512 
Rock Drills о 2513 
Sanders . 2509-2510 
Saws... 

Scalers. . 


Shears. . 

SIlencers ee еен 2551 
Speed Controls ........... 2542-2544, 2551 
аре: 29002901 
Staples. . 

Switches iai eenaa an 255, “3041 
Temperature Controls ...... 3028, 3040, 3042 
Thermostat Абарівгв................. 3040 
Thermostat Cover Кіїѕ................ 3040 
Thermostat Tool Kits ................. 3040 
Tprinostals. «a. cou eere es 3028, 3040 
Tie-Down Elements . ... .............. 2551 
Tie-Down Раскадеѕ.................. 2551 
TIBI ceci exer ee ve tae wanes <a 218 
I e E 952, 1216-1217 
Tool EUBEICARIÉS: e e Er pes 2456 
Tool Replacement Parts. ......... 2500, 2513 
ДОО Sets си шиир аа 2503 
ШАЙӘШИЯ 65:22... лш e S 3041 
Tubing . . . .2586, 2604-2606, 2611, 2613-2615 
Vacuums «судак of nents 1565, 1567 
ValvelFoot, Guards): 2.2222. 2548 
Vibrators en зуга ута ыда 149-152 
Wheels. . 

Winches 

POCKET 

ТАЕН Ее ee eee end Ie 3053 
Knives . . 806, 810-812 
ЛЕТ aenn ааты лде 881 
Magnifiers:.... 5: iere 2341-2342 
Rules . . . 882 
Saws ... 812 
Scopes 2342 
Screwdrivers... . . . . 798-799, 801, 812, 3040 
ӨСПЕ к ыо ы 
Thermometers...... 583, 588, 593-594, 1456 
POCKETS, 

ПОСОЛ ote scan nee ERES 828, 1358, 1383 
шағатай... 11 
Р@ОИШМ$.........-.-у-.4---+-..- 1337 
POINTS, 

Lifting... ees 1068-1071, 1085, 1180 
Moll ее там 
Rotary Tool Епогамег.................. 725 
Rotary Tool Grinding ............. 725,2392 
МЕСЕ 2а аек 2656 
POISON IVY LOTION & BARRIERS .... 1807 
POISONS, 

Mole. p 1018 
ОСЕ oco ere EE 1018 
POLE SAWS & SAW ATTACHMENTS 

XR dud e ТН Т 1005, 1009 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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POLES, Maintenance Clarifiers................ 1481 POST Factor Меен 551-552 
Саге еее PUMP МОЮ ИСТЕ ТУ Оо Васе е 1924: 0 Hammers: essere ree 2358 
(05ЕЕ лоту m PUMI e 22222222... 2064172089. ева ЛОТО пеев 461, 928 
Dust Barrier: к Strainer Baskets serene ren 264] РаПе н 1024 1020: Loads- ено mnes 2169 


| mre e cm Ee Table Cloths & Covers ................ $480 Hole ОВЕ екооно ep ЮВ 2. 551-552 
Меаѕигіпо............... EC Табіеѕ э. ызак ая ш шалка; IS 1480 Reflectors ............ 967-968, 1930, 2043 Мопіїогѕ.................... 353, 551-552 


Paint Extension : Thermometers ..«. «екен каня 1482 I. CAR 1130,1924 On Brakes pate tee NUMEN 95 
РІКЕ een . . 860, TIMES е 418, 421 On бїїсһ/ВгаКе$...................... 95 
ЮН ш о о ТӨШӨ 2.2.2.2... 1474 POST-IT Outlet Strips. . . . ...299, 345, 402-403, 
Pruning Extension au ГОМ Геб ЕА ОҚАЛЫ а улул ОБТ хс tc . 1320, 1324-1325, 1343 


Кессе eee ees MacuumiHeags:e- 51 1482 Notes РатвоПег eoruin 1619 
Sel Vi Ges 222.20 25% Vacuum Polos -cso седен аз 1482 Wall Pads Relays 00108 217-220, 223 
ТӨЕР узд илз далаа "E Масите a чы КУ» 2639 Roof Ventilators ................ 2952-2962, 
Ventilation 5. sees 84 Water Test КИЗ. н 631 POSTER FRAMES .................. БҮЙІ. Бе .. 2964-2966, 2968 
Window Cleaning Shears... . 669, 678, 688, 726 
POOL LIFT POSTERS, Socket Bit Нойегв.................... 766 
POLICE Batteries; аа ss 1481 Labor Law & Right-To-Understand ...... 1907: о +. n е 766, 954 
Doing eaan eae e aaa ТОТА 1481. Заула 1898, 1907-1908 Stacker Lifts .................. 1173-1175 
Firearm Gear ....2041 Replacement Paris .................. HAST Spanish: Ы neces 4907:  Strihgers: 22.22.2222. 404 
Hazardous Material Gear... . ..1679 Strips. . 299, 345, 402-403, 1320, 
ПОСКег о: 258 POOULUFIS eoe ШІ TSE OD Une 1324-1325, 1343 
Surveillance Equipment. ......... 2041, 2047 Вагісабе алт ЕКЕ 2042-2043 Sweepers & Accessories. . . . .. 990, 992, 1569 
WTacticaliGeare ы уш cens 516,527,1942 POOLS, Binding Transformers . . ..... 160, 205-208, 560, 3033 
М2 22-7: 1935 Shower Water Collection.............. 1953 Crowd-Control Wrenches: -isss 666-667, 670, 672, 676, 
Spill Containment ................... 1864: 1Пеіпеаю 222222 190931 o 682, 686-687, 689-690, 692-695, 707 
POLISHER Fall Protection 
Pad Adapters... ere rmn 905 POPCORN olo P MR E IN POWER DISTRIBUTION 
Pads: = 738,905: 1583-1594; 1586,2374,2376 Вад... 1459  Guardrail ........... Block ЕНЕ 393 
Butter/Oil/Salt/Flavor Mixes. ........... (1459 ЈАСК ЕРИНЕ ВОСК persicae stats 393 
POLISHERS, Machine Сай... ПАБОТ МАПО СТК E EO [E TENIS SEI XN SIRE PUDE РЫН 404 
Воге M СЕ 2371523819 Маке. ТЫ ылай eee Ds DO ME OD ETT КУУ лл ЕС Center; Сабе. е. 340 
О 678, 683-684, 694 Portion РасКв....................... ЛАБО ІСП RETE ЕТЕЩ? Уедодавпавтосабарова 340, 404 
ЕЕС ааа: 738 ГАС E РИС - [D cup 404 
НОО ое аныкта 1578-1579 POPCORN, U-Channel ЙБ гда ллу азы ылыы: 345 
ConcessionPack- 5 1459 Wire Partition 
POLISHES, POWER GENERATOR EE 
Сага T OR ene 903-904 POPPETVALVES ......... 275245254 POT Ы Ы 2-2... 
Chrome ЕЕ 904, 1518, 2446 ШЕНЗЕН ester ете: 1720 
Furniture sane eser das 1518, 1536 PORCELAIN CLEANERS ЕЕЕ 827-828 POWER METER PROBES ..... 540-541, 558 
Metal esters ero intet 8041518, 2446. ......... 1510-1511, 1518, 1522, 1549, 2446 
Stainless Steel............. 904, 1518, 2446 POTENTIOMETERS ...... 159, 222, 243,255 POWER METERS 
PORTABLE Б 5 2 Уға мм теме аа РАЗЫ т 225, 355, 536-539, 541-542, 544, 
POLISHING Air Сопайіопегв................ 2996-2998 POTHOLE REPAIR COMPOUNDS 2.................... 547, 551, 559, 607 
ВОППе ИИ 738  Blowers...... 6717679:688:088^1354:2050 ЕТЕТ 1631-1632 
СТОР Е 903-905, 1492 — Blowers/Vacuums .......... 988, 1572-1573 POWER POLE CONTACT ASSEMBLIES 
Райз essere аан: 130/905; 2369. Coolers: 2... Aa 1304518171819 POUCHES ЕЭО 163 
Wheels cert rere errr 725, 2389 2998, 3000-3001 Сагрепіег'ѕ ........................ 1782 
балздавааравбоврыз 944, 1062, 1064 Document ................828,1383, 1406 POWER POLES......................299 
POLYCARBONATE . . . . 477, 2209, 2211-2212 ШЕ ee 3062 Еіесіїсіап в оте: 753,857 
Desktops... а. 1955413829625 Masi CE EE COT 1685 POWER STEERING 
FESTER FELT, Dust Collectors ........ 582/71972362/2408: Job; TicKeb 222222222222 13833 ЕШЮ etes eel S 896 
RES DENN " Ғапѕ......1798, 2920-2921, 2923-2924, 2989 Laminating.........................1380 Stabilizers .. л ВОВ 
m hagdguübnsanndogadadsps Cho Generators... ......... 981-983, 2560.2562 leather... «oso rrr eer: 753. Stop Вак Flulds eoe eee ne 896 
Heaters .. .2997, 3067-3070, 3082-3086, 3088 1оскош...................... 1910, 1913 
POLYESTER PLASTIC, Humidifiers 02222222. 3062 Маіпіепапсе.................... 753-754 POWER SUPPLIES, 
ШШШ A T AAA ІШІ EA EOS 1475-1177 e 050105606222. БАН КАУ en 156, 209, 461, 566, 928, 2582 
398, 488, 495-496, 515-519, Таре Measure ....................... 857 a Alarm. . 1 
оозенбболедааньда 521,530-531, 670, 680, Тесһпісізп5.....................753-754 Chassis-Mount. . д 
Еа 691, 969-970, 972 Тһегтотеїег........................601 Constant Voltage 560 
POLYETYYLENE; Power 5Шрріве.............. 209, 404,928 Tool . . . 751, 753-754, 809, 812, 856-857, 1782 — DC ....... 209-212, 225, 502, 560, 1979, 2051 
MEME 2211  Pumps....919, 1953, 2467, 2626, 2633-2637, DIN Rail Mount................... 209-212 
Әсі АЯ 2209221072212 СЕТТЕ 2664, 2666, 2694, 3007 POULTRY Door Access. . .. 1976, 1978-1979 
ITUDBz s ОВЕ 2213 Ranges се еы 1441-— Камаз а eee etes ПАБЕ Eire Alarm: c-r E ees sepe 2051 
бап 051062222222 2403-2404: МЕНі8.;........,................. 1010 Hazardous Location............... 210, 212 
POLPROFYLENE; SHOWETS eiaa aene aena 1953; Shears лш со ла: 8131454 Linear a ы... 209, 1979 
Norden ano НК... Lock... .. 1976, 1978-1979 
put КККК emeret анын» 2209, 2214 POWDER Ролан... 209, 404, 928 
PORTFOLIOS: а: ШЕ) ВОЕНЕН КТІ. 502 
POLYURETHANE THINNERS.......... 1611 SOIDBRIS а 1848, 1851-1852, 1856 Ѕіапабу.................... 210, 213-214 
PORTION Switching: ee еа 210-212, 560 
POLYURETHANE, (Шр л eee SII RI merece 1439  POWDER-ACTUATED Өліпіетиріше................... 213-214 
Sheets. renes cetus Ei ee lots РРІШІ Scales ааа 644, 1430, 1432-1433, 1456 Тоо!10а05......................... 2169 Video Ѕигуеапсе................... 2047 
5000р: АЕ i455 3ToolS а ая 2169 
PONCHOS ое 1748 POWER TRANSMISSION 
POSITIONERS, POWER Belts & Accessories... .97-114, 120-121, 2567 
POND а 11272,1174, 1180. Analyzer... 897, 551-552 DÜDINGS. cernere 27,159 
Аа ева 2639-2640) mi Welding Кс 55 E E EE 22. 2426 Cable боппесі0гв................. 316,923 Universal /біпів...................... 130 
уеб s e e К оК. 633- МОК... dM7251075:11772:1100:2426 СОЕ ЕИ" 299 
РОО Е 2633, 2637-2640 chainmensioners 22 121 POWER UNITS, 
SKIMMEIS а аа ЕЕ 26 2639 POSITIONING ШОЕ coe ae 205,208 Automotive Нвізі............... 2472-2474 
ШЕЛПЕК oom E 2639. ‘Assemblies а. 1791-1792 бСоғіНевіб.................. 396-398,516 Hydraulic... 867, 2355, 2472-2474 
VESTES ОНАН НЕН 2039 ВЕН eee Е 11852 СООЗ 345, 354, 367, 370, 400-402, Machine То01.................. 2472-2474 
ӨП cec eisdem 944, 1777 > .404, 664, 1467, 1576, 1675, 1803, 
POOL SWilthos:- oe eee MM E 248030415] 9 E 2926, 2993, 2998, 3067, 3078 POWERHEADS, 
[ереже кылы р Ерин T ЕЕ Т ЕККУ 1175-11 Cutter Blades. о. 719721 Маме... 3037 
ТИДЕ Еа 7 E TOO! SES) аео оина 2343; c Cutter байбы mes 673 
Chemicals a ЛЕ: МИ ee “062552220 669-670, 673, 679,683, PPE (PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT) 
Fiers «eren eere nw xs POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS — ) _......................... 716-718,851  KITS 
Ноа eee reus 1402957 680, 2585, 2633, 2637, 2647, 2663-2669, DataLoggers................ 53815512552 ОК ОООО 1725-1726, 1814, 1856, 1953 
Ladders о: ЛАВРЕ 2672, 2688-2691, 2693-2698 Door Operators ..................... 1992 
Leaf Skimmers ........... > Drivers..... 666-667, 672, 674-675, 681-682, 
Light Transformers. 2; ba 685-687, 689-695, 801, 2143 
Lighting |Fixtures| cinsinin annasan Опе: а eere eie se 27, 153-159 
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PRECISION 


Pliers ceres 
Regulators . . ..... 
Screwdriver Sets . . . . 
Screwdrivers....... 
Springs 237 


PREFILTERS, 

Air/Gleanet-- oie sac 2408, 3059-3061 
Air Line .. 2590-2592 
1672-1674 


PRESENTATION REMOTE CONTROL 
РОМЕ 1353 


PRESERVATIVES, 
Eyewash Station Маќег............... 1821 
І 


АШОК Л, СЕС СС 2359, 2470 


ТЕНДЕР cnn Cue tne tenuate 2470 
ee ee . 740, 2344-2346 
ROOK Ga сд: . .2359, 2470 
H-Frame......... 2359, 2470 
Hand seines 1894, 2359 
Hydraulic........ 2359, 2470 
КОРТЫ” 1605 
Sealing: ае 1894 
HOD ture accuser M Mn 2359, 2470 

PRESSING TOOLS & ACCESSORIES 
Mosa sme 670, 678, 865, 917, 2751, 2800, 
. . 2805, 3010 

PRESSURE 

Booster Pumps ........... 2636, 2642-2645, 
T m 2648-2653, 2690, 2698 


Calibrators ш ы ы ЕЕ 597, 872, 2637 


Paint Spray Guns... . 

Pilot Repair Kits... . . 

Pilots a 

Воб 

Probes 2220.22. 

Recorder Filters. . . . . 

Recorders s sae eo o tae nee 

Regulators . . . . .. Д 
КАРЕ 2436-2437, 2594-2596, 2598-2603. 
MOD P 2889-2893, 3017, 3038, 3084 

Relief Valves ........... 279-280, 597, 2471, 
peewee 2475-2476, 2573-2574, 2584, 2603, 
MUR 2688, 2694, 2696, 2893-2895 

Relief Vents ......... 1137, 2463-2464, 2551 

Sensing Fittings onus 

Sensors 2220. ‚ 579, 2553, 2600, 
ОТЕРА 3016, 3018, 3042, 3046 

Sprayers ce cse шу: 994, 1000-1002, 1525 

ОСИРЕТИН 597 

Test Pumps ........... 597, 872, 2637, 2825 

Testers..... 573, 577-578, 872, 917-918, 2637 

Transducers: e esee ee 570, 576, 578, 
E nee . . 3017, 3031, 3046 

Transmitters. . . . . . . 570, 576, 3017, 3046 

Malls. c see ТИТЕ 2463-2464, 2551 
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PRESSURE CONTROL 

Switches 2222. 282,3016 

Valves ....2574-2575, 2694, 2696, 2908, 3010 

PRESSURE CONTROLS, 

Did aa ea UR 3016 

Fan Сусе... 3016, 3031 
User Banter colds rens 3018 

Refrigerant............... 3016-3018, 3027 

Jin TEE 3016 


PRESSURE GAUGE MOUNTING KITS . . .579 


PRESSURE GAUGES 
dosuobovons 568-575, 684, 918, 950-951, 965, 
ünodatod bna: 2591, 2806, 2825, 3017 


PRESSURE SWITCH 

Compression Мшіз.................... 
Contact ВЮК: 
DOVelsi-- ане 
Pipe Nipples 
Ріре РШ 2200 
АРЕ 
Terminals ЕССЕ 


PRESSURE SWITCHES, 
AW scenes 280, 282, 2600, 3046, 3104 
Air Compressor ......... 279-280, 282, 2559 
HAC а абаты тан 3046, 3091 
Нуйашс:....2.252 22 4 2.02 281 
indusiridl зс Лас 281-282, 2600, 3016 
MachineTool 222222222... 281-282 


Hose Kits 


МО221е5 ...................... 
РШПрв/2 ае 

Regulators my 
Spray GUNS -aae aene asaan 
Мапбв а. 


PRESSURE WASHERS 
ТЕО КЕЛДК E ао 1578, 1587-1590, 3011 


PREVENTIVES, 
Rust.... 380, 899, 906-907, 1511, 1600-1601, 


байаанавабанаадан 1606-1608, 2192, 2430, 
баавоввавббвайавов 2438-2439, 2445, 2456 


RBS EET E 2822 
Actio osse iet 907, 1595, 1598-1599 
‘Acrylic Епате 9: 1597, 1599 
Adhesive 


роху енота 


ПЕ ce deem 


Zero-VOO Кыш дешин ehe 1598 


PRINTER 

ACCESSOFÍBS а: 367-370 
САВЕ Е Е 368-370 
Filament o eene e Ee 2363 
Labels: о 368-372, 1362, 1378-1379, 
ee ee 1407, 1409, 1903-1906 
Paper: eo сылар i PEERS 1355-1356 
Power! Cords 22-2... 367, 370 
Ribbons ne en a e 368, 370-372, 1407, 
КТС 1903-1906, 1970 
Stands о Аа 1337, 1343 
Таре... . 368, 371-372, 1378, 1388, 1903-1906 

PRINTERS; 
E ee E A 2363 
i DAR ето E a e a 1970 
Label 220 Are 367-373, 1378-1379, 
НЕВЕН 1408, 1902-1905 
Postage С оты E 1379 
Thermal Transfer......... 367, 369-370, 372. 
ы 1378-1379, 1902-1905 
і 370, 1379 
D ERN eee rey ИЕ 1472 


Mattresses 
Plumbing Fixtures 
PROBE 
Extenders 
ШОПЕН ТЕСЕ 548 
Меен 537, 620 
PROBES, 
AC: Current eene 537, 540, 550, 558 
АСЛО E ЕКЕ 540, 558 
Air Temperature.............. 583-584, 617 
Alt Velocity3: са eee edere COS 617 
Ii ineaacennnaarnnccead 617, 3042, 3046 
Amplifier ск ыб ди кукык А Ды 356 
Ваіте. ане 617 
НТ НЕ. 
Current: dice eee 537, 540-541, 558 
High-Temperature Веай................ 537 
High-Voltage е 548 
Humidity: еее 617 
БҮТІН Е Anne rien 2343 
Мегег 222212 537, 540-541, 546, 548-550, 
тшу асыны: 557-558, 583-584, 604, 630 
Multimeter....... 537, 548-550, 558, 583-584 
Oscilloscope о 540, 558 
НЕО ЕЕ de EA OPEM AC 629-630 
Pipe Сатр 2. 584 
Power Меїег................ 540-541, 558 
Pressure t ае. 3042, 3046 
к а еа ГҮ, 540 
ЕАН КО КОЛЛЕК ОО 1009 
Temperature .... 230-231, 537, 548, 583-584, 
НТ 604, 617, 620 
ТЕЗ ышан ЫЕ 537, 548-550, 584 
(TestiGdd- 2000 537, 549-550 
TThermistor: ал кыршын 583 
Thermocouple........... 537, 548, 584, 604 
Thermometer: 7. ces: 230-231, 537, 
Beam cruel ae 548, 583-584, 604 
Mitac c ce EE ОЕ 230, 537, 548 
PROCESS 
Calibrator Accessories............ 597, 3046 
Calibrators Е 595-596 
Control Timers.......... 415-418, 421, 3018 
Controls rcr 229, 281, 415-418, 421 
vate teer ТП 639, 3018, 3065 
Саца еа Же с сеа 568-571 
Meters......... 159, 225-226, 229, 421, 559, 
Celie Gia ere ТЕ eje egestas 591, 604, 639 
Output Thermometers ................. 591 
PROJECTION 
атре 437, 444, 448, 450 
Screen Mounting Brackets ............ 3 
COONS з изу иды ишин deas 1353 
PROJECTOR 
Connectors а oun er 351 
(Cords еуин E 352 
МОШ ЕЕ 2023 


PROJECTORS, 
Profile: nene Ее 2340 
PROPANE 
ба. 2437 
Heaters л д 3082-3084, 3086, 3088 
РРО 436 
ІТ ЗААЛАА ИЕ 2437 
Torch Kits... oes 1003, 2432, 2436-2437 
Torch Tips... eere 2434-2435, 2437 
ПОСЛЕ ecc Ree 1003, 2432, 2434-2437 
PROPELLERS, 
Рай suse cess сыы 2940, 2950-2951 
Мае 1138 
PROPORTIONERS, 
Спетіса аа 1520, 1522 
PROPRESS 
Filis ree C оде а, ШЫ 2801-2803 
| T 2862 
PROTECTANTS, 
"Antimicrobial РЕ ОКЕ СК E 1598 
РОТЕ ARTE 906 
AE RN E EMEN 902, 904 


. 902, 904, 948, 1631, 2221 
29027 904, 948 


бы ОД 902,904 
ЕЗ” 374, 902,904 
PROTECTIVE CLOTHING (SEE CLOTHING) 
PROTECTORS, 
Battery. теппа ао 921 
Bearing: 2. а: 


Cab Screen 


Cable... 
Carpet & Floor 
Golumni- s eere ient 
Corner ........ 1105, 1130-1131, 1429, 2006 
Document -ike an 828, 1361, 1380, 1383 
Door Hardware. ................ 1998, 2006 
Electric Moton БОО ЕЕ 167, 172 
ВОО ее 1342, 1533, 1623 
FUrnitiife Е Е. 1342 
АНЕ ose атысы 1731-1732 
Нове 405-406, 408, 1129 
Mattress & Pillow. .............. 1469-1470 
МЕсіс nenne dene Ue 1641, 1944 
Pallet ай 222222222222: 1429 
Pallet Rack: 1 1242-1243, 1245 
МИЙ шт лаша рааны TT 
ВАС алые 1242-1243, 1245 
Sheet: 222222222... 1361, 1380, 1899 
Surge . 193, 196, 198, 203-204, 213-214, 
324, 402-404, 3031 


ВЮ а 72 882, 2342 
Мавлан е 881, 2342, 2426 
Mechanical ............... 882, 2342, 2426 
ШЕЛ. 882 
Weldlngilink е 2426 
PROXIMITY SENSOR 

Mounting Brackets ............... 274, 276 
Sotware ЖЕЕ ЕЕ ОЛ ЛҮ 276 
PROXIMITY SENSORS ....... 275-278, 508, 
ЖАЛ cx oe AEN EIE 565, 3024 
PROXIMITY SWITCHES. .......... 215-278 
PRUNERS & ACCESSORIES 

gne етине аниа 1005-1007, 1009 
PRUSIK PULLEYS .................. 1937 
PRY BARS ............ 821, 859-861, 1949 
PSC GEARMOTORS............. 71-74, 78 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing Product Index PSC Motors - Pumps 
PSC MOTORS, PULLEY Strainers ...... 2635, 2641, 2675, 2677, 2691 — Coolant......... 937, 2347, 2463, 2638-2640, 
Condenser Ғап............ 44, 49, 51-54,58 Alignment 1а5615..................... 878- Suctlon/Pipes: 2... 2671 . 2643, 2645, 2648, 2690-2692, 2694, 2698 
Direct-Drive...... 31-32, 35, 44-50, 52, 57-58 Blocks & Sheaves ......... 1085, 1090, 1937 Tanks 
Furnace Blower Büstilhgs а 115 Timers 
ЕНИР EEE Шеге: ССОО. Tubing 
НМАС ....... Püllers se E 908-010:912: Union Kits; зше шош 08507 - Deep МЕ! 2653-2655 
Pump-Duty. ШЕШЕ 7: 280, 2546, 2548, 2630, 2639, Педаѕѕіпо......................... 2581 
Room Air Conditioner PULLEYS, Aus 2646, 2655, 2661, 2688, 2694, Певзоібегіп0..................... 359, 363 
Unit Heater. Ее 110907193772019 ЕТ ЕС. 2903, 2907, 2909-2911, 3092 Dewatering ..... 680, 2624, 2630, 2634-2637 
Washdown Шеген E T ЗНАНА ete etes 120-121 Water; Талко 2... 2656 Diaphragm. 1002, 2578, 2637, 2663-2669, 
РЕШЕ ыы Сы: 1997: ЛӨ Ejector эшеат нши штен 2053. — EE 2672, 2674, 2677, 2688, 2691 
PSYCHROMETERS RODe etse E КАЛААР 11215190372 Пее КИ 2635 Diesel . .937, 2640, 2669-2670, 
ШИШ ВЕНЕТА 114120. Wrenches ІС 805 Wad .2672-2674, 2676-2677, 2691 
PTAC V-Belt: а. 109-113, 120-121 [Ш05Пф днк шүн 2667, 2688 
Hardwire К 2993 PUMP CONTROL Double Diaphragm. . . . 2663-2669, 2672, 2677 
Power Cords PULLING БЕЗЕ ОК E ЕЕЕ 2630, 2654  Drain......... 2622-2623, 2625-2629, 2634, 
SUDDases: еа Lubricants сз дезе Шу рз ВАТ, 2438-2440- Ра... 2630, 2632 2... .. 2661, рЫ 2694 
SWOS a мушз худ: Winches............ 1081-1084, 1105, 1479 Dredging . . 
WANS poe ныс. стест PUMP CONTROLS Drum.. 
МА!!! 686662252. PULLS EL OL E 153-158, 165, 167, 174, 416, 2625, аа 
Cabinet 2022. 2003, 2018 . 2630, 2632, 2654-2656, 2662, 2683, — Eductor 
PTHP Себ ане ОВИЕ 2686-2687, 2689, 3035, 3046 Effluent . 2622-2623, 2625-2628, 
Controls ae р е П О ЕЕ к ЕТ ІС 2635-2636, 2695 
ШИШ es doce ego Масат Сы PUMP MOTOR MOUNTS. .............. 43 Engine-Driven................. 2635-2637 
бегеепіроо «netos ае Evacuation. ...... 919, 932, 2581-2582, 3007 
PUBLIC ADDRESS SYSTEM Шуға е ЕТЕ ТЕС ect Evaporative Cooler. . . . . 2622, 2691, 2998, 3001 
'Ampliflers:- 52-266 292522040120527 L0 0 Pa 14-20,22-25,28-29,31, Fertilizer Spray ... .... 1002, 2669, 2693 
Megaphones ............. PULSE OO ЕСУ 56,60, 26559 "Fire риле 2698 
Microphones ............. Access Modules, Flowmeter ...... 2683, 2686  Capacitor-Start............ 9-13, 22, 24-25, Flap Valve ... .. 2663, 2665-2666 
Speaker Enclosures Generators: ооа EQUA S а E eure 28,56,60,63,2675 НехМапе.... . . 2633, 2672, 2694 
Speakers: dores eer ees Meters д ee eee 2084- — 'CIFCUIaTOL S oss seront ene rna 60,2660 Flexible Impeller . . 2633, 2672, 2694 
Transformers; з шыша ынал е ОДО MEE ТОИ o ПОТЕ Е Е ОТЕ 2r Wilt a 2665, 2667-2668, 2673-2674 
КН 2675 . 945, 950, 2466, 2672 
PULL PUMP © мА Та. SO dabo ааа а ааа eae 24 Жули байк ыы са 2638-2640, 2691 
ЕОМ 3057307; 312-313 АОШПАЯ 22222-22. 2494 PSC (Permanent Split Capacitor) Fuel Transfer . . . . . 937, 2640, 2665, 2669-2670, 
Напш®$....... 1993-1994, 2003, 2005, 2018 — Adapters ................ 2675226 БЕДЕ | Gerosnsdeccsnodsdaoana 255407425517 59 ао оно ори 2672, 2677, 2691 
Plates: а: 1993-1994, 2005 Alarm Panels.................. 2630,2632  Split-Phase .......... 8,26,28,56,60,2655 Gas Detector . .. 1801, 1803-1806 
Station Boxes & Covers.......... (979720539 Alarms: р tee 2212625: 2632 Submersible eee e ee 2655 баѕ-Орегаїей.................. 2635-2636 
Station Guard Spacers ....2053 Апа Cylinder Sets .............. 2468-2469 Swimming Ро01....................... 25 Gasoline... . 937, 2665, 2669-2670, 
Stations, Fire Alarm........ ..2051 Antifreeze 1594, 1628 . 2672-2673, 2677, 2691 
Ваѕев 222222202220. 2629 PUMP REPAIR КІТ5, . 2474-2475, 2695-2697 
PULLER Batteries а о 2624  Centrifugal.......... .. 937, 2672, 2676-2677 
НЕДЕН ЧН 908,910 Bearing АѕѕетЫііеѕ.................. 9660. Chemical. у. emunt 2688 .. 934-935, 937, 2672 
Nose:TipS ае 908;910: Сабеѕ 2.65 ушш 22.22 Set) Compressons с Е аа АІ (ШІП CES А Е" 2627-2628 
Сайіадев 5-5. ssc nemen mers 2660  Diaphragm............... . 684, 894, 917, 937-938, 950, 
PULLERS, Chemical Injectors. .................. 2604: Gasket: -menene ees А ` 1806, 2461, 2466, 2468-2469, 2656, 
Alternator:Pulley: 5:52, eem emer 908  Connectors............... 2660, 2697-2698 — Metering ..................... 2672, 2674, 2676-2677, 2912, 3012 
Automotive: ss, eener ienaa 908-912,917 Coolant Tanks ...................... 2692. RO хоо enne eee cence К 382, 851, 945, 2466-2469, 
ВАО. oe oes аласн айы 912  Couplings....... 129-26562660 2697-2698 Ratary 22-22-22 ОТО е 2472, 2474-2415 
Bate de o ee fee e EON 908;911-912: -DolllBs: л... а: 9311139 ^v Transfer АА Ее Ну аа ce ice 2657-2659 
Вабегу 2а: 21: СӨ ЕБ ае 2653. Vale... over nerit киску» eS 26072:lce|Machine cere eee erre eee 1461, 2661 
Bearing 908-912: — Fastener Kits: 222222222 TER 2660 In-Line . . . . .2638-2640, 2648, 2657-2658 
Bearing Separator............ 908-909; 911 НҢ @%................... 2575-2576, 2694 PUMP SWITCHES, Insecticide . 1002, 2635, 2669, 2693, 2698 
Blower Млеві................... 910, 2950 Нііп(в.................. 2646, 2659: 2671 Ее... 2631-2632 Jet 2653, 2701 
БИБ КК ИКС ОЛАУ шен: ДЕШ “Ша 55 22222222222. 2646, 2659  Float.......... 2623, 2631-2632, 2641, 2662, Lawn Sprinkler ..2633, 2635-2636, 
Сабе 845-846,1059/ — Floats: 2... oe 283 2462 2623 201 eee 1: 2-2 2678. 2681, 3046, 3092 75-722 .. 2646, 2693-2694 
pac a E ШО ЇПЇЇСаЇОЇб се у e BGO Pressure сули үр 279-282,3016 Liquid Transfer. . . . 680, 894, 937-938, 
Спам 02388668. 117, 1057-1058 Номтеівгв................... 267072682 белде... 2631-2632 . 2633-2636, 2638, 2642-2652, 2673-2674, 
Compression Sleeve ................. 2751 Най... 2636, 2648, 2654, 2695-2698 Ѕитр.............. 2623, 2625, 2631-2632 . .. 2676-2677, 2690-2691, 2693-2694 
Conical: 22222222. ..909 High Water АІагт5................... 2632 Machine Tool . 2347, 2638, 2691-2692, 2698 
Data & Communication . . . . . ` 845- 846: X Hose Сатре 2531-2535 PUMPS, Magnetic Drive ...... 2640, 2648-2649, 2697 
False: тыз сз ees н ‘910, 2950. Н0565 22222. 2461, 2606-2610, 2637, Аі Compressor Майпо 680, 2633-2634, 2636, 
Faucet Cartridge ............... 274952751 ER ees 2671126907301 2562, 2568-2569, 2578-2581 . 2640-2641, 2647-2648, 2676-2677, 2691 
i ШЕШЕ. 2635, 2694  Air-Operated ........ 932, 934-935, 937-938, Metering ..................... 2688-2690 
Installation КИЕ е ОБОВ 945, 2467, 2472, 2580, 2630, (0! .. 894, 917, 932, 936-938, 2461, 2463, 
Lubricants 2. 898, 1594, 2455, 2457, guuquU DOE КЕСЕТ 2663-2669, 2674, 2695 .. 2663-2666, 2672-2674, 2676-2677, 
НЕЕ 2660, 2690,3007 АігТеѕї........................597, 2825 2691-2692, 2695, 2697, 3012, 3036 
Mounting Bases. ............... 2693,2698 Вате!............. 894, 934-935, 937, 2670, Oil Transfer............. 932, 937-938, 2670, 
Mounting Brackets .................. 2691 EE T E E 2672-2674, 2676-2677 ...... .2672-2674, 2676-2677, 2691 
Nozzles-- — ones 2671, 2075 ВИДЕ ce 680, 2633-2636, 2640-2641, Рай..................... 2673, 2676-2677 
ОБЕ 89871594:2455:2401/ 720222222 2647,2676-2677,2691 Paint Ѕирріу........................ 2674 
селе қанша gsiemens 2468, 2660, 3007 Вігоїаопа! ........................2474 Parts Washer. аон ess 2008 
OS'S CURIS ао 936, 2660 Bladder- eee e 1953 Pedestal. . i 2642-2643, 2645, 
ез сс: кб е Boiler Feed. .............. 2652, 2662,2698  ...... . 2647, 2694-2695 
Рег залы кш 837-838, 846, 852-853 ^ Booster Ё - 
ШЕННЕН 2694 ЕА .. 2650-2653, 2657, 2659, 2698 Piston ..894, `2579- 2580, 2673-2674, 2677 
Quick Disconnects: е 2677. Bucket: 2... 937-938; 2673! 2676-2677 Pitchet: cere 2656 
Replacement Parts ........ 2569, 2580, 2629, Calibration................. 59758722637 О завазавовбсавцавааванптардай 2693 
Ratcheting: -ainn enero 1057-1 (ШІ) |пазабав 2633, 2635-2637, 2641-2642, 2647, Сагропаїог............... 2669, 2696-2698 Pneumatic . 934-935, 937-938, 2674, 2695 
Ratcheting Lever.......... 2::51057:1059 a д diane 2650-2652, 2660, 2662-2668,  Centrifugal........... 680, 2630, 2633-2652, Pneumatic Test . 97, 2637 
Rear Axlp 207 ОТО ОТТЕ 2227 2071-2072, 2675; 2693, 2087-2040 ............ 2657-2659, 2690, 2692 .. 2633, 2637-2640 
Reversible: oen ОЮ ЕЕ 2693-2694, 2698, 2912 Chemical . . . . 894, 937, 2634, 2638, 2642-2643, 
Roller.Ghalniz 5 een vel” ВОК. 2693 . . 2645, 2647-2649, 2663-2669, 2673-2674, 
Ке ы ооо .1059 Verso Len TEE 1594, 1628, 2694 ..2676-2677, 2688, 2690, 2693, 2695-2697  ....... 2633- 2637, 2664, 2666, 2694, 3007 
ROÍOIS ae edes :9i7- 5СЕ6П8...222.222222222.2222...... Chemical Transfer .......... 937, 1002, 2638, Positive Displacement. ........... 680, 2585, 
a E N ке ...912 бегі Bearing Assemblies.............. 20000-20. 2642-2643, 2645, 2647-2649, ............ 2633, 2637, 2647, 2663-2669, 
Slide Hammer ............ 910-911 Seal Failure Relays ................... 221 тз ..2668-2669, 2674, 2676-2677, 2693 ............. 2672, 2688-2691, 2693-2698 
Steering Wheel ........... 910,912 Seals .... 2635-2636, 2642, 2645, 2647-2648, Сег....................... 2582, 3007 Potable HotWater..... 2657-2658, 2691, 2698 
me Roda Ел: ОТОТ: 2660, 2662, 2672, 2699-2701 Сігсшаїог...... 2638, 2640, 2643, 2648-2649 
ШЕ: узо ыткан Кы 4. ..1065  ShaftSeals ......... 2635-2636,2642,2645, ................ 2657-2659, 2691, 2698 
Мер5тар ..1059 2647-2648, 2652, 2660, 2662, 2700-2701 Сотргеѕѕог..... 2562, 2568-2569, 2578-2581 
Mira л eerie E 845-846 Starters.............. 165, 167, 2632, 2654 Condensate Removal. . .2582, 2661, 2997, 3007 
Wire Mesh Grip .......... 314, 317-319, 344 Storage Вгаскеїѕ.................... 2677 Condensate Return............. 2652, 2662 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Find even MORE on Grainger.com? 


Pumps - Radius Gauges 
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Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Pressure Booster... ....... 2636, 2642-2645, 

bbnagnanedandaübba 2648-2653, 2690, 2698 
Pressureiest ее 597, 872, 2637, 2825 
Pressure Wash- rem 2668-2669, 2693 


Progressive Cavity. . . 
Refrigerant Evacuation . 


Respirator ........... 
ROG oci аба КОКУ 
Rotary ..... 937, 2647, 2670, 2672, 2676-2677 
Rotary Gear... sane caren 2696-2697 
Rotary Vane . 2578, 2581, 2670, 
ЕОР 2672, 2698, 3007 
Sample Draw........ 1801, 1803-1805, 2647 
Зав ауе 2668, 2673-2674 
Sewage isse ree meer 2627-2629, 
E ree 2635-2637, 2646-2647, 2665 
Sewage Ejector...... 2622-2623, 2626-2627 
Shallow Well .................. 2650-2653 
Siphon..... 680, 2633-2636, 2676-2677, 2695 
Ste es mee 2628, 2635-2637, 


рална іі 2641 
Sprinkler ........ . .2633, 2635-2636, 

ылкы ee 2646, 2693-2694 
Standby ге седа MES 2624 
Straight Centrifugal . . 2634, 2642-2646, 

Rum RU piacere one .. 2648-2651, 2690 
SUNG eae cae cnet aces 938, 2674 
Submersible......... 2622-2623, 2625-2630, 

ТЕНТИ 2634, 2638-2641, 2648, 

НТ ae 2654-2655, 2661, 2692 
Smp esos 2622-2627, 2629, 2634, 2667 
Swimming Pool........... 2641, 2647, 2689 
i MN бит 597, 872, 2637, 2825 
ШЫ 22222222222 n 680, 684, 950 
Transfer 2. 894, 917, 932, 937-938. 


j| pe EE 2630, 2634-2636, 2646 
ТОПе esee ышан stre 2652 
[ЇЙ ec eee 680, 2623, 2633-2637 


. 597, 919, 2578-2580, 2585, 3007 
Washdown -seee e 2640-2641, 2691 


Wastewater . . . . 1953, 2622-2623, 2626-2629, 
E 2635-2637, 2647, 2649, 2665, 
e e E А 2667, 2689, 2695 

Water System ....... 2638, 2643, 2646, 2650 
boaandanudad 2652-2655, 2662, 2691, 2701 

Waterfall... 222222. 2638-2639 

Ме 2640, 2650-2655, 2689, 2701 

PUNCH 

And Chisel Sets............. 756, 819, 2343 

And Dies & Sets....... 850, 2355, 2357, 2471 


. . 678, 850 


Sels cse uae saan 756, 819, 850, 2343 
PUNCHDOWN TOOLS ............ 357-358 
PUNCHES, 

Alignment 

AUR ico cds ees 

Ce ТТЕ 

Contar ане З ` 820, 860, 2536 
D-Shaped........ . 850-851 
Disassembly: а e acne 812 
ЕИ 819-820, 860 
Drive Pin ае еее 820, 2343 
Hand Held .... 819-820, 851, 860, 2343, 2427 


Hole ......819-820, 850-851, 860, 1360, 2357 
Hollow. esee etes 


Knockout........ 
Long Alignment . . 
Long Drive Pin 


GRAINGER. 


nn 


At^. sue "719, 2362, 2408, 3059-3061, 3093 

Water ш. гат a м ime 

PUSH 

Brooms 

Floor Sweepers 

Nuts 

Pins 

Plates, Door Н 

Р@Г8 э. secet 908-912, 917 

ШЕШ ЕТА УЛДЕ eee 1057, 1060-1061 

PUSH-BUTTON 

Bases. ЕЕ 236-238, 250 

Blanking РИБ А куи ЕН 

BOXBS 2222... 232, 240-241, 250, 267 

(Сарбаш. eene diste tems 234, 247 

Circuit Board Adapters. . . .............. 239 

Closing Plats: кыш ит. узы шашыл+ 250 

Contact Blocks........... 232, 236-241, 243, 
selene Geter eaten s 245-246, 248 

Control Stations. . . . . 232, 241-242, 267, 1123 

Controls: eee nn 162-163, 165, 172, 174, 
КОЧОТ 232-237, 239, 241-247, 267, 1123 

Шоог.Орепегв.....-......-...2...2- 1978 


Enclosures..... 232, 240-241, 250, 267, 1979 
Labels 


Lamps 
Legend Plates ............... 241, 252, 267 
Light Modules ................... 234, 238 
LockiDevices eee ee e 1978 
lockouts anne redeo rd cce E 1910 
LOCKS: алууу шыда чайы: 1971-1974 
Modules. ....... 162-163, 174, 232, 234-241 
TTE 243, 245-246, 248-249 
Mounting Ва5е5.................. 2298, 250 
Operators. ....... 
Pill еа лі 2 
Safety Covers. ae 
Switch Plates 
Switches ........... 162-163, 232-237, 239, 
ee 241-247, 251-252, 254, 267, 502 
PUSH BUTTONS, 
ЕЕ xe шасы ил: 267 
Ч р 232 
ОДИШ a 232-237, 239, 246, 267 
SONU ore cence тасарна ар д 243-247, 267 
BOM ене ea dd RR LO КЫ 267 
Emergency: eere eese meer ens 235, 1978 
v Ee iN ы EE 955 
illuminated... ree 232-237, 239, 
А 244-247, 267, 1978 
Кеу-Орегаїей. ................... 233, 267 
Metal....... 232, 234-237, 239, 241-247, 267 
ШЕ 77 235, 237, 239 


PUSH-PULL 

Сатре eee eee SU ue 2320 
Gates. ssepe ESI DUET 566 
Knobs t eeu аа 2323-2324 
Switclips 222. 237, 239, 242-247, 267 
PUTTY 

Hardeners элен аы ы E ы 907 
Knives чс кт: 859, 861, 885-887, 1620 
Раб тул ы О О estan 
Sticks: er. reete быс 1361, 1834 
PUTTY, 

Aluminum 

Automotive Finishing 

Firestop 

Plumbing 

Reusable 


Steel 


PVC, 
Ала Ы ет 2213 
ЕИ = аа оаа асаа 2211 
Sheet: sccarais 2179, 2210, 2214 
ШЕ e аа шоо ы КЕ 1 
Ш=Спапле шкы E 2214 
0 
QUARTZ 
Bills. oco were 
СОСКЕ ЕВИ A A 
Halogen Dock Lights 
Halogen Floodlights. .................. 
Heat Lamps 2. 
Heaters ........ 3068-3069, 3071, 3079-3080 
Lamps . . . .444, 446-447, 449-450, 3079, 3081 
QUATERNARY TESTERS ......... 632, 2702 
Quick 
Change Chucks .................. 708, 766 
Change Discs............. 2371-2373, 2382 
Disconnect Valves .............. 2491, 2717 
Disconnects...... 384, 704, 2435, 2677, 2717 
Exhaust Valves....... 2547, 2552-2553, 2555 
ШИК m ES 1073 
QUICK RELEASE PINS .............. 2321 
RACEWAYS & ACCESSORIES 
v e PEE 295-299, 405-407, 1129 
RACK 
Components. ...... 345-346, 1242-1244, 1246 
Decking SET E 
Guards- 1130-1131, 1242-1243, 1245 
ЕТ 2 ы 
Protectors с с с 1242-1243, 1245 
Shelves ....... 1224, 1238, 1286, 1861, 2023 
RACKS, 
Ait Cylinder... seem 1685 
Airpot Coffee Server ................. 1441 
Automotive Maintenance............... 922 
A Equipment... occas verme 2023 
|" Mr ces sme acu 1449 
Bar... 847, 1165, 1240, 1246, 1248, 1273 
Вайегу: ER 
БӨЛЕП: с дуа ы сус Куур: 1280 
Biyel: а 1483 
Bin Storage ......... 1273, 1280, 1285-1289 
Bin Workstation: 22222... 1280 
Blueprint: зыш нке тек (ЗАЛ. 1347 
Boltless mE 1228-1233, 1248-1249 
BOWE с М ыы 
Bulk Storage ........ 1140, 1224-1225, 1227. 
EU RM 1232-1234, 1239, 1241 
iets дк Шү 1246-1249, 1273, 1280 
Cable Management.............. 346, 1249 
CarttileVer:. ое 1246 
Carton Storage............ 1232-1233, 1248 
Chemical Storage .... 1239, 1247, 1521-1522 
Cleaning Tool 
Coat е MUS S 
Computer. ..... 
ІЛЕГЕ а emet Ue 
Data & Communication............ 345-346 
Dishwasher: ПІ euren ERE 1448 
ВЕЕР ОТУНА 1278-1280, 1350 
Drum Dispensing............... 1861, 1863 
Dium Soge 222... 1140, 1861 
Dúnnade EE 1247 
Exercise Ешіртелі.................. 1478 
ШІН d COE 3091 
FON. e cedere 20 1248 
Food бегібе:;........... 1448-1449, 1452 
Garment... 222222222... 1 
Gravity-FIoW: а. 1248 
Hard Hate os eo оо 1640 
| EE 1016, 1946-1947 
Kitchen Огдалігег................... 1446 
Knife. — НТ 1453 
ШАМ re re eres 346, 1343 
Mail & Literature .......... 1349-1350, 1383 
Modula Soraga 5. ve e s 1280 
Palla... euer eres 1241-1243 


Parts Bin Storage. 

Pick 

Pipe 

Record Storage 

Reel. . 

Relay 

Rod 

Safety Tag - 
ПЕВ ы ыт ТТТ: 1165, 1249 
Silverware s «eret edere 1448 
Speed! 2:2.2222.22......2--. 1449 
pool и 848, 1249, 1273 
Sports;Equipmentis esee e 1479 
Stacking: dec ае: 1247 
Tabletop Bin 1280 
Test TUDB. еее шша ун ик iste 650 
Threaded Rod . . . 847, 1165, 1240, 1246, 1273 
Mitted-Shelf: ее 1248 
Mime Сала аа оона. 1375 
Tiras ce н ы ан л SIE 1249 
П00! е 748, 1278, 1280, 2313 
И EE RE 847, 1246, 1411 


RADIANT 

Ceiling Panel Heaters ................ 3076 
Ceiling Panel Мошпіб................. 3076 
Heater Сап к л ы 3071 
Heaters ........ 


Dampers 
Detectors. . 
EJUS A A 


RADIATOR 

Brushes. coe aE 
Caps.... 
Covers . . 
Fillers. . . 
Fluids. 
Hoses. . . 


Steam Traps. . 

Tools 

Valves 

Vents 

RADIO 

НТ” 2029-2032 
Base Stations: ааа Сап 2034 
Belt Оре eee ren 2030-2031 
Cables: ise ses 342, 2024-2025, 2030-2031 
Control Receivers .............. 1123, 1375 
Control Systems .................... 1123 
Вабое а НЕ 2024 
Harnesses & Holsters ........... 2024, 2031 
Microphones ........ 2027-2029, 2031-2033 


Push-to-Talk Microphones 
2028-2029, 2031-2032 


Repeaters ыз. зан нае 2024 
Саппен 2034 
Sneakers; А 684 
Transmission Extender & Repeaters ..... 1375 
Transmitters. сед eO 1123, 1375 
]IUIBIS а ил Акы RER 2030, 2040 
RADIOS, 

WA E ы 2024-2027, 2034 
АМАМ... 671,680, 1813, 2033 
Aviation; ЕЕ 2027 
СВ СЕ 954, 2033 
Charger . зат АК tae eae sss 671 
ТАНЫ Ны 2033 
Emergency Information............... 2027 


Jobsite..... . 671, 680, 684, 688, 691, 748-749 
Marine . . 
Weather Аіегї.................. 2027, 2033 


RADIUS GAUGES................... 2339 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Product Index 


Rags - Reels 


ҺА... 905, 1492 
RAIL 

| ененин 1315-1316 
Car Wheel Сһоскѕ ................... 1128 
Filios ЕРТЕН Те 1316 
RAILING 

Fittings ЕНЕ neu ITI О 1316 
Systems: cose terere derer 1794 
RAILINGS 


.. 1041, 1043, 1131, 1310, 1316, 1794, 1797 


Handi a ae 1131, 1316, 1481, 2759-2761 
А ..2963 
‚1131 


Linear Motion T-Slot. . . . . ... 1314-1315 
Power Strip Mounting ...... ..1324 
Pressure Washer Ритр............... 2693 
Safely ss. cc ces 1043, 1131, 1310, 1316, 1794, 


.. 1797, 2759-2761 


Scaffold Guard 

Shelf 

Wall Guard a 
Warehouse: -<c onnenn eae ле: 1131 
Workbench... ыы 1321, 1323-1325 


RAMMERS, 
ТЕШИ еди СЕ асы ытын 1009 


[оайїпй.................. 945, 1124-1125 


Yard 


RAMS, 
ШЕ. 2468-2469 


RANDOM ORBIT SANDERS 
свабаз»аабаловива 678, 688, 737, 2509-2510 


RANGE 


RANGES, 
Freestanding Kitchen 
Portable... eene 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ҺАТР0150М5...................... 1018 


RATCHET 

EXtensiOnS 2212. 758-759, 771 
Handles (See Ratchets) 

Load HUggBrs. ое 1104-1106 
Spinners.-.. 2: sess 758-759, 772-773 


RATCHETING 

(Arbor ЕЗ 222222. 2359 

Box Wrenches ........... 772, 783-785, 857 
773 


Pipe Reamers 
Pipe Threaders 
Pullers еен re 


Tap Wrenches .--............2222. 2275 
Wrenches........... 670, 672, 682, 694, 758, 
Sees ылда 760-762, 767, 772, 780-781, 
АУ" 784-785, 787, 792-794, 857, 859, 
РОА АНОРА 916, 921, 2275, 2503, 3010 


682, 757-758, 
pode dannuapasnodotnad 760-761, 773, 794 


Ati ss recense re tee on os 
Cordless. . . 

Insulated 

Pipe;Threadingzs а 871 
Quickshelease е. 112 
саноа аа 772 
Socket: аел 748, 757-762, 772, 794 
Thumbwhieel. аа ененин: 772 
Tie:Downl: ааа 1102 
RATEMETERS. .......... 225-226, 564-565 
RATIONS, 

Emergency Drinking Water ............ 1814 
Emergency Food cse enar 1814 
RAZOR 

Blade Scrapers ............. 885-886, 1551 
Blades луу ыст E E 807 
КАМЕ ал 806, 889 


REAMERS 

ВПООе е 2259 
Bright: ЕБИ 2259 
centen c ЕЕ 2256-2257 
СПИ И ое 2258 
Construction е 2259 
Deburtingzs zc ео 869 
Expansion: ааа ы 2258 
ОСТРОЕ iet 812, 869, 2258 
ЕРНЕУ АЫ 2258 
n а-у E 840, 869, 871 
Spiral Fito Уз. узт булшыд лжан 2259 
Straight Flute c. ore ens 2258-2259 
Tapered cessere 869, 2258-2259 
irs Ен лы 950 
ДШИ ге ы rette OS 869 
REBAR 

Chain Assemblies 

Cutter Replacement Parts 

СШН erroe 

Tying Power Tools 

Tying Tool Ассе550гі65................. 716 
Tying Wire; Еа inre 716 
RECEIVER TOW EYELETS 


RECEIVERS, 

AS ЕК КЕ E лыч EE 2570-2571 
Entrance Alert: oaiae esee 2053 
Micrometer Мігеіе58................. 2336 
RadioiCont(ol: а 1123, 1375 
Utility Шаш: 563 
Wireless Data ЕЕ 2336 
RECEPTACLE 

Adapter Plates........... 301, 304, 323, 332 


Caddy Bags 


296, 298, 300-301, 303-304, 


"ime uer COLS 312, 320, 330 
nen p per ОУ 1494 
ee eee АЯ 1525 
Eas EE ae ORAE RINT BRA NR 547 
RECEPTACLE BOXES, 
Шап... 511 
RECEPTACLES, 
ТАМЕ ныйт aie acre 332 
НЫ a m re 323 
PSA cae scu estes ee aa ER 1552 
Baseboard Неаїег................... 3072 
Confidential Document ............... 1556 
Decorative үл а 322-325 
Duplex e 322-325, 329, 3072 
Electrical -ci ia 299, 322-325, 328-334, 
ЕЯ 345, 402-404, 414, 1309 
ГаПДей рт 322, 328-329 
GFCI (Ground Fault) ....... 322, 325, 402, 404 
HighzAmpere.- «eese eis жашкы 324 
Hospital-Grade. . . . . . . 323-325, 329, 332, 403 
ШШЕН «ee centr ser cans 325 
Isolated Ground.............. 323-325, 329 
limit ЗМОВ eee 256-257, 260 
Locking «xe cas 328-332, 334, 404, 414 
Marine edic masas 330, 333-334 
NEMA AX fe 330 
Panel-Mount ............ 322, 328-332, 334 
Photoelectric Sensor.............. 414-415 
Pin & Sleeve. 
Prewired .... 
Recycling 
Sanitary Маркіп..................... 1494 
Shrouded. cot sane oerte 330-331, 334 
SMOKING! sc sore ce iene: seme eens 
Straight-Blade........... 322-325, 331, 404 
Буе ШП 323 
Tamper-Resistant............ 322-325, 1556 
Temporary Power Вох................. 404 
Тһегтосоиріе ................... 230-231 
Twist-to-Lock............ 328-332, 334, 404 
USB 324 
Wall . 
Waste 
Waternght 22252202222. 330-334, 404 
Weather-Resistant. . . . . 322-323, 325, 402, 404 
RECEPTION STATIONS .............. 1337 
RECESSED LIGHTING 
HOUSINGS esee cese ses 471, 490-491 
MS steer epe аа 490-491 
бреакеге:.....-2.2.............. 490 
ШЕК ТТ eR T qme 490-491 
RECHARGEABLE 
Batteries ........... 354, 468, 533, 535, 558, 


ОЕК ДЫЗ 606, 613, 664-665, 671, 673-674, 
ОГ КЕ л 681, 685, 689-691, 693-695, 
. 725, 986-988, 1004, 1570-1571, 1676, 
2024, 2028-2029, 2031-2032, 


RECIPROCATING SAW BLADES. . . . 


RECIPROCATING SAWS 

665-666, 668, 672, 674, 677, 681, 
КЕЛЕСОО E 683, 685, 689-690, 692, 
ЖОККО КЕКСЕ ССГ. 694-695, 726, 2511 


727-728 


Find even MORE on Grainger.com® 


RECORD 
АГСПУе ӨЛЕМ 222222222. 1233 
Storage Boxes. . 
Storage Racks 


RECORDERS, 
Спа nA E С. 598 
Раѕћ Самі. 2047 
Humidity .... ....581, 598, 3008 
Network Video . . .. 2045, 2048-2049 
PoweriEactor 2222222. 551-552 
Power! Quality: ыз ementi 552 
Їё55ШГ@ ЛО т ЛОК УГ: 575, 598 
Temperature)... -- з-с зене: 575, 581, 
SABES 584-585, 587, 598, 3008 
ШОЕ o com semanas oes 1375 
Universalin 2222.22. 98 
Video ....... .. 2045, 2048-2049 
Voltage Байат orent 551-552 
Moltage ЕМП Ee EESTI 551 
RECTANGULAR BARS, 
Aluminum... emet 2190-2191 
Plastic! Е О ОА: 2210 
РТЕЕ Кр т аты ы 2210 
RECYCLING 
Container Covers.......... 1555-1556, 1558 
Containers . 453, 1303, 1558 
ПСКОВ 1156-1157, 1159, 1169 
RECYCLING KITS, 
Аегоѕо Сап аа. 1606, 1840 
Ballast: 7: ааа 453 
Ване etre 452 
Electronics р Л лд ы tetris 453 
[En SEE 452-453 
Mercury petere ES 452-453 
REDUCERS, 
ABS PIDO е: 
Acetal Push-to-Connect 
АГ ШС eee 
Aluminum Air Pipe . 
Brass Barbed. ыш солы шт 
Brass Compression Tubing ....... 2856, 2859 
Brass Flare Тибіпо................... 2853 
Brass Pipe ..... 2792-2795, 2854-2855 
Brass Tubing . . . 2558, 2806, 2849, 
SHA ARB AERE .. 2852-2853, 2856 
ЕТЕНЕ 2802 
САНАДЫ EAM OnE RCs 87-90, 93-94 
SERERE 2716 
НС 306, 312 


.. 2797, 2801-2802 
... 2811-2812, 2818 
285, 2921, 2949, 3098 


Copper Pipe/Tubing . . 
Drain/Waste/Vent. . 


Düct- ..2..-.- 
Ductile-IroniPipe а. 2782 
FUSS tc ceret tee НЕИН 185, 187 
ІШПЕС Иче 2222 91-92,94 
Nickel-Plated Brass Push-to-Connect 
ИНЕ 2558, 2852 
Nylon Ривһ-і0-Соппесі............... 2557 
Nylon Tubing . . . 
PFA Compression Tubing.............. 2856 
Plastic Compression Tubing............ 2856 
База 222... 2811-2812, 2818 
Plastic Tubing........ 2557, 2807, 2850, 2856 
Polypropylene Push-to-Connect ........ 2850 
PVC Pipe .. 2811-2812 
Right Angle 87-92 
87-94 
Stainless Steel Compression Tubing..... 2858 
Stainless Steel Tubing...... 2788, 2803, 2858 
Steel Pipe........... 2774, 2779-2780, 2804 
Mire Way: sever ы Аа 285, 297 
REDUCING 
ВШ dee eiim 43, 143, 306 
Мае 2 ааа eene eret 306 
REEL 
Caddies, МІГе................... 
Васе... 
Stand Spindles. . 
Тапор 
REELS, 
(КАН. 396-398, 557, 


. . 2436, 2526, 2528 
ШК Шпеер 82 
ЕЕ Т? . .398, 938, 1016, 1594, 1947, 

2 2038; 2523- -2529, 2743-2744, 2748-2749 


i-67 


Reels - Repair Kits 


Product Index 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


ШОШ Cordi oee aene aE 398, 516 
Pipe Inspection Camera. ..864 
Steel Wool лае 1548 


Binders е 1898-1899 
‚964, 2054 
1898, 1907 


СОП 
Driveway Markers . . . 
Hard Hat Stickers. . . . 
Pavement Markers. . . 
Property Markers. . . . 
Stakes 


REFLECTIVE TAPE, 
Photoelectric Әмйей.................. 274 


.. 967-968 
Warning «sers eee 967-968, 1880-1881 


REFLECTOMETERS, 
Tine; ПОША eerte sms 554 


REFLECTOR 


REFLECTORS, 
Automotive. ........ 
Driveway .......... 
Соагага Е 
Lane-Marking ...... 
LED Fixture ........ 
Lighting 
Photoelectric Sensor 


REFRIGERANT 
Access Valves ............ 3006, 3015, 3094 
Charging Meters .... ...9007 
Connectors, Automotive. ..919 
Cylinder Тарѕ......... .3013 
ЗС ..3015 
Evacuation Pumps... 919, 3007 
Expansion Маімеѕ.................... 3019 
Filter/Dryers........ 919, 3015 
Float Switches: c ешт шыс: 3007 
Fluorescent Additives 
заика 919, 2494, 3009, 3012 
‚.. 919, 3012-3013 


...919,3005 

HOSES cs е 919, 3006, 3012, 3094 
Leak Detector Dyes . . . . 919, 2494, 3009, 3012 
Leak Detector Тірѕ................... 3008 
Leak Detectors. 2, 918, 2494, 
КТП 2823, 3008-3010, 3012 
l'eak Аерата 3012 


Level Sensor Float Cables . 
Line; Caulk:-- s. 


line Sets iaee 
Liquid Level Sensors . 
Pressure Controls ......... 3016-3018, 3027 
Recovery Machine Replacement Parts . . . . 919 
Recovery Machines.............. 919, 3007 
Recovery ТалКо... exu eres 

Recovery Tools. . .. .. : 
Scales: уз. 
Sight Glasses....... 
Solenoid Valves . .. . . 


Valves arta 2220 3006, 3010, 3012, 3015, 
XN eR REM ише 3017, 3019, 3094 

REFRIGERANT IDENTIFIERS .......... 919 

REFRIGERANTS, 

AiriConditioner....—-. sere enims 3013 

Alternative 


hutomotive. ........................3013 


i-68 GRAINGER. 


nnn 


REFRIGERATED 
Ait DIVES esce ees 2566, 2587-2588 
incubators sees eee re еен 
Sandwich Prep Табіеѕ................ 1463 
REFRIGERATION 
Alarm Panels... sec e 3018 
Brass Flare Fittings ........ 2853-2855, 3017 
Capacitors... ores meri 65-66, 3031 
COImpressors „а... 3014 
Controls . . ..... . 3016-3019, 3026-3027, 3042 
Defrost;Timers улт лер: 3018 
ExtensioniTUb8s- 2222222 3015 
Fittings с 3006, 3010, 3015, 3017, 3094 
Gauges. ..... 571, 574, 919, 2994, 3005, 3009 
HardiStartKils: а 3031 
Installation Tools ............. 670, 678, 684, 
ЕРЭН 866-868, 917, 2621, 3010 
lubricants о 2568, 3012 
Manifold Gauges ........... 919, 2994, 3005 
Nitrogen Regulators. 
Olli Pumpse ss esee ont dS 
ИШИ Kits ЗА cms rr cipro 
| GRUT Чен INO 2568, 3012 
Relays ornare ents 3031, 3035, 3041, 3043 
Replacement Parts ............. 1462, 2705 
Temperature Controls ....... 585, 3018-3019, 
rE R ы Feber an 3023, 3026-3027 
Thermostats.............. 1461, 3018-3019, 


v oerte 3023, 3026-3027 
Tubing .... 919, 2847, 3006, 3015, 3017, 3094 
Vacuum баи065................ 3005, 3009 
Valve;Capns s.s аб ES 
Уаме00гев а. 52 
Valve Replacement Parts........ 
Vibration Absorbers............ PE 
PI CHR 


REFRIGERATOR/FREEZER 

Fan Motors............. 38-40, 44-45, 48, 60 
Replacement Parts ............. 2705, 3019 
Water Connectors ................... 2717 


REFRIGERATORS & FREEZERS 
22 ees 637, 1463-1465 


REGENERATIVE BLOWER 

Mufflers 2.2222. 1 2575 
Repalt Kits... oco erem 2584 
REGENERATIVE BLOWERS........... 2584 
REGISTER BOOSTER FANS .......... 2947 
REGISTERS, 

ДЇ: шад. ушлы унты лн 3102 
Май злс АУР 3076, 3087 


Covers ena epe e ES 2594 
БӨӨ 222022020222. 5705783 
Mounting Clamps. ................... 2602 
Panel NUS ена 2594, 2596 
T-Handle Conversion Kits.............. 2594 
REGULATORS, 
Acetylene........... 2431-2434, 2436-2437 
AULUS eet 573, 1626, 2430, 2553, 
eee Roses 2594, 2596, 2599-2603 
Argon AN еер 2430-2431 
Calibration Gas ...... 1801-1802, 1804, 1806 
Carbon Dioxide (60:)............ 2430-2431 
Сотргесзог 222222224 SM 
Corrosive GaS е 
Cylinder: cacica renas 
КЕЛЕТ е” 2596 
Electronic Ргеввше.................. 6 
Flow Control. . . . 2431, 2547, 2550-2553, 2555 
Flowmeter cs ан Еа е 2431 
[n ае стене анан ss 2889-2890 
Gas Pressure: oce oe алы 2431, 3084 
НӘШ (HE eee 2430-2431 
Hydiogen (Неее анне 2431 
inert баз о. 2430-2431 
Manifold! еа 2542-2544, 2594 
Methane (CH) ...................... 2431 
Natural; Si бая: 222222005. 2431 
Nitrogen (М).............. 2430-2431, 3010 
ÜXyGE OR аав 2431-2434 
Pneumatic . . . . . 2543-2544, 2585, 2596, 2600 
Решала eene eee DUM an 2600 


ШЕШ 937 573, 1592, 1626, 2431-2433, 
6opRada 2436-2437, 2594-2596, 2598-2603, 
брароваваава 2889-2893, 3017, 3038, 3084 


Spray: Ві 1626 
Memperatures. аа 2891 
Vacuum... уе нен ушук aas 2585 
Voltage: ae ЗАН ЫТЫ 205, 208, 213-214 
Water- ses 2889-2890, 2892-2893, 3017 
Welding! enero 2431 
RELAY 
Batteries: 22222222... 224 
Сре аа: 216 
Шегбоуегв оао 219 
Enclosures аа 217-218 
Heat ЈК 219 
Memory Сата еа 224 
Modules Arece eee a 169, 216, 218-219, 
АТП 224-225,415,1831 
Mounting Adapters ........... 162, 170, 216 
Panel-Mounting Adapters .............. 162 
RACKS ае 346 
Везе лана Та 163, 169 
БОСКЕ не E 216, 218, 269 
SOftWare аа 
Switehes 2222. 215, 217-223, 3035 
Thermal Райв: е 
RELAYS, 
Air Conditioner 
Alternating: о еее 
Aguastat- е 
Biz Metallic: Е 
Blower: еее. 3035 
Capacity зухд н eee 3041 


Control. . . . . 162-164, 168-171, 216, 218-219, 
ККК ЫК 221-224, 3035, 3041, 3043 


Current Sensor. сыллыы: 220-221 
Digital ӨРЕ Т her ue ТР 223-224 
Electi сс у E 162-164, 168-171, 215, 

Mex ates ies 217, 219-224, 280, 3031, 3035 
Electromechanical................ 222-223 
Electronic Overload 2... 169 
ВАЙ ане nane 217, 220, 3035 
Eire Marmi. ea 2051 
Forces Guided Е 269 
General Purpose ......... 215, 217-218, 220 
Hockey PUCK a e ы 162, 164, 219 
HVAG iius 215, 217, 3031, 3035, 3041, 3043 
lce (ИДӨ: «esee е 215 
[EG Control ouo oe ое 168-171, 218 
Line Monitore e е 221 
Line Voltage........ 215, 217, 219-221, 3035 
Load Ѕһайпо. =. 221 
|n E 224 
Гом-МоКаде.................... 220, 3035 
Magnetic Ше 3035 
Mercury Displacement ................ 220 


Miniature еее 223 


NEMA Сойко... «а=... 162, 218, 220 
Ореп=Туре. =... 
Overloadh 222020502. 162-164, 168-171 
Phase Monitor a ee ЕЕ л с 
PUG socer ае 215, 217, 221-223 
Prieumatios е 3041, 3043 
Potential; a eroe уа ЛА 3031 
БӘМЕР ОБЕ е 217-220, 223 
Programmable. „наана 224, 421 
Pump Seal Ғайше.................... 221 
Refrigeration ........ 3031, 3035, 3041, 3043 
Reset ТЕГ: nem eet 222 
Reversing: . =... 3041 
Socket-Mount ....... 215, 217, 221-223, 269 
Solder Terminal.......... 215, 217, 221-223 
Solid-State...... 162, 164, 216, 219, 222-224 
СІНІП на а В 3031, 3035 
Switching. ...... 215, 217-218, 220, 222-224, 
И АЕ 461, 502, 3035, 3041 
Time-Delay ........... 222-223, 3031, 3035 
Mans те о: 3035, 3075 
Undervoltage ИРА" 221, 280 
Voltage Ѕепѕог -zorin ai saani 221 
Walehdbg. «cocer иу E 222-223 
RELIEF VALVES, 
Air Compressor ........... 2573-2574, 2894 
Boiler o ыыы ETUR TER 2893-2894 
Hydtaulit есе 2471, 2475-2476 
Pneumatlo case meer 2573-2574, 2603 


Pressure .... 279-280, 597, 2471, 2475-2476, 

авар . . 2573-2574, 2584, 2603, 2688, 
ЕТЕ 2694, 2696, 2893-2895 
279, 2471, 2475-2476, 2573-2574, 
2584, 2603, 2694, 2696, 2893-2895 


Safety 


MAR 

Thermal . 

ҮП... 

REMOTE 

Bulb Sensors ............. 3027, 3030, 3040 

Laser Detector Displays. ............... 879 

Optical 5еп5075................. 565, 1123 

Power ирро е 502 

Speaker Antennas ................... 2037 

Speaker Microphones........... 2028-2030 

Temperature Sensors. ...... 3024, 3027, 3037 

Thermometers....... 537, 584-585, 587-588, 
Bratman nae eee je 601-602, 611,614 

Water: Chillers): 2552 tense 2721 

REMOTE CONTROL 

Batteries шаш ы ыы. 532 

ПОСК/Ассеѕвойеѕ 25222025422: 1123 

Орошон 972 

REMOTE CONTROLS, 

Air Conditioner: oe ы ы лез т 3022 


Spotlight 
Television 
REMOVERS, 
Adhesive ............ 903, 1506, 1519, 1613, 
ESO TERCER 2216, 2227, 2236, 2447 
Asphalt. ое 1519 
BulbiBase:- c: esser Ы 452 
Carpet Spot . . .903-904, 921, 1517, 1519-1521 
Caulk... 1519, 2236 
Decal... 1613, 2216 
ЕЛІНДЕ ЕСЕ 1524 
ШЖ озш жЕ фк наал кк ныкына 359 
Gasket ое 1612, 2216, 2227 
Graffiti s 1509, 1519, 1612, 2446 
Grease . . . . 899, 903, 1509, 1519-1520, 
АСТЫ ТЫ Сп! 1522, 1613, 2446 
ТВАЕ Е АКСЕ 1519, 2441 
ПКЕ Е Е 904, 1519 
Lacquer &Varnish..... 1519, 1611-1612, 2446 
lamp Base: е 452 
LayoutiFluld 52 5e E 2429 
Limescale ...... 904, 1510-1511, 1515-1516, 
...1520-1521, 2702, 2704, 2707, 3011-3012 
Lock Ring... 2222Ҙ22.22.222....... 949 
Manhole Cover............ 1066, 1797, 1868 
Матан оао 1519, 1522 
Mold:& Mildew: 222222222222. 1519 
ШЕННЕН 1506, 1519 
Рат e са 904, 1506, 1519, 
E 1611-1613, 2216, 2446 
Pet Hai 


Rust. . 904, 907, 1510-1511, 1518, 1599, 2702 
Scale . 904, 1510-1511, 1520-1521, 
.. 2702, 2704, 2707, 3011-3012 


SOOW ani eraan 761, 776, 799, 2260 
Sealant: ыы 1519, 2216, 2236 
Splinter & Ѕиїиге............... 1808, 1813 
Stall eres 903-904, 921, 1482, 1511, 
NT 1516-1517, 1519-1521, 1577 
Staple ена рае 1360, 1399 
EDT EET 761, 948, 2260 
Паре лек М С 1519,2216 
ThermostatiCoVeli/z-..- «eene eee 3040 
Wallpaper c. eae a a сш 887, 1622 
WheeliCover maae an ане 948 
RENEWALS, 
Нан e De 2433 
REPAIR KITS, 
‘Accumulator Т 2494 
Air Compressor... eoru 2580 
'"AlriDryer а nere 2587, 2589 
A MOI spew nce anes 2664, 2666-2668 
Backflow Valve ................ 2904-2906 
Lt dee THE 108 
COImpreSSOR iod esos etre cree 2580 
Door Frame i cese re erm 1998 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing Product Index Repair Kits - Robotic 
КИК ы ce 2106,2721,2728, 2146-2715) Cleaners.. зуу iem ms 1686 RETAINERS, RINGERS, 
Hydraulic eere e ро 246972494 ACylINderS me eile i1684- a Кашыр Ел жолу dre Ен 2514: S Telephone 22222222 1919, 2036 
ШШ sese ure .2908,3038 Fit Tests & Accessories ............... 1686: БуеШМеаГ:.-..-..22.22.-----:-. 1656, 1665 
Pneumatic Асшаюг................... 281 Harnesses & Holsters ................ 1675. Spring. ciere eer 2512,2514 RINGS, 
Роуһайбедег ее oe eicere t 1409 Head Вапа E 1082: ^ WIndoW/.- orones 2055, Бакр: 222222222222. 2174 
Pump (See Pump Repair Kits) Head Covers. .. ........... 1676, 1679-1682 ^ Wiring Оемісе.................... 268.309 Вата 05а m 1136 
ВОО ааа 2963 Heating & Cooling Systems....... 1681-1682 [E 2156, 2837 
брат лар ..9038 Helmets & Hoods. . ... 1675-1676, 1679-1684 RETAINING Cable sie EET 310 
ШЕ 21 37- 2138 Ноо Вад... 1084: — Compounds; ызды жи ск» Drums: E E абое 1136 
ae E T ОЛОБО АКІБ 1671216741676; 1079; МИСТЕ ЕЗЕН ОНАН 2155 
lU TS НЫНАН ee a 1681, 1686, 2407 Ring Applicators. Extension. ае 300 
...795 Lens Covers 167121673,1677. 168071682 Ring Pliers. 2.2222... |; иле БЕ ж черын АКЫ ы А 2199 
8, 2750, МаК с: 1669-1674, 2407 Rings.......... ПОО ЛЕТИЕ 2837 
Power Cords & Supplies .............. 1675: 25 Wasllerss а ЕЗЕТ 2085; - ИНОЕ ыла. 1068-1069 
арғы teehee АЕ Replacement Parts .................. 1680 Key. . 812, 827, 1964, 1966 
Shrouds ае 1677 RETRACTABLE КШ E 1069 
mubin EISE ES 1676, 1679-1680, 1682, Баты 22-2. 2042-2043 Motor Мошпіп0.................. 43,2660 
Wines еее АНЬ ClotheslineS? эе дузлы. ete 2746 Pintle Hitch Lunette............... 961-962 
Lanyards ......-..--.--- 1786-1789, 1796 Віа5їег erem 300, 312 
RESPIRATORS, li 2800, 2805 
Alrilingiz cs reet eter 1680-1683 — RETRACTORS, Retaining. . 710, 2055, 2085, 2155-2157 
Air-Purifying......... 167151679 1691 2407) Keys n TEE TRIES ПРАК КО ИЕР 58, 314 
Disposable. 2.2.2.2... 1669-1672, 1756 Seriy Байдес ә е E 1966, 1970 Self- -Locking . ОСА 2157 
ША адапавав анрав i1609:167151673: 1756 0 ТОО ЗЕЕ ЕЕЕ 1966:2514 -Spral rene 2157 
REPEATERS, Emergency Еѕсаре .................. 1684 Split eere АНЕ 2157, 2748 
АНТ: 2024 МІРҒасересе................. 1671-1674, RETRIEVAL SYSTEM МЕ ee see 2760 
SSPE Roper Ta 1676, 1681,1683 Навее...........................17% Уетсе/ есоуегу...-..--.-...........%0 
REPELLENTS, баз Маска 37551709728 1673, 1679 Hoists & Winches. . . . . 1081-1083, 1479, 1796 
АПШа су. АТТ 1018-1020 — Half-Mask .......... 1671-1674,1683,2407 Mast Extensions RINSE AIDS ....................... 1515 
Insect: зз узе з тае. (1022102371907: Рат 167216741680. “Маза 
Ват eee te HOS 902 РАРА (Powered Air Purifying Respirator) Mounting Equipment RISER 
равораввновавпод соот 1675-1679, 2407 Сайев..................... 9417942; 944 
RESCUE Particulate.......... 1669-1671, 1674, 1756 RETRIEVALTOOLS.......... 822,828,1066, боппесі0із......................... 2764 
КО ОКК ОСЕК О 1796, 2173 
| RISERS, 
ВІапке 9 181151913-1914/1952 Reusable > 1671-1674, 2407 — RETROFITS, Berichte Т Ыт 1322 
Chair Accessories ................... 19508 Sanding 00У 1672-1673: ал 1493; —Elactroflio: ен: 1321 
Lighting Fixture.......... 464: 469-472. 475, Heat RUMP. emen 3094 
л ш 482,490-491,507 Lawn Sprinkler . 2 222104) 
Supplied-Air:- een 1680- ber Steel ТИР ЕЕ ПЫ 2620 
Welding . . 1669-1674, 1677-1678, 1683, 2407 REVERSE OSMOSIS able were sara PETI 1349 
Membranes е ы EE лы Eee 2706 moss bodem 22222  -- 945, 1126 
RESPIRATORY COOLING VESTS ...... 1820 s Systems ЕЕ шл ы. Л 2708 Workbench... exe 1320-1321 
Immohbilizers Уз ишер: ' 1950- 1951 
Каме... ...810-811 RESTAURANT RH (RELATIVE HUMIDITY) METERS 
ПЕЛІГЕТІ Засобваввавваввав СОЗ ТТЫ 2222... 00-2 583,587, 600, 607, 619-621 
Mails РЕЗЕ ..1950 Barware & Glassware 
Poles iini iaaa 1795 . Cats ia RIBBONS, 
Ropes & Accessories....... .1097-1098, Саѕіегѕ........ ID Gard Printer: eee eee menn 1970 
ТЫРАДЫ ТЫСЫ ie ТУ, . 1795, 1936 pomenaanhooasacna Label Machine...............368, 370-372, 
SEW 0032 сзоввовеввсозовәзбооәрде ДІ Ш рчевзбзраовьовввавоввоа бі МӘНДЕ) M рицороразадаодо 1407, 1903-1906 
Stretchers rsen Portable Printer.............. 368, 370-372, 
Шошва ИСУО ОЕТ ООЗ ОООО ЕЕЕ 1407, 1903-1906 
Tools & Accessories Time Glock: o euntem eere 1375 
Water Свае 
RIDE-ON FLOOR MACHINES ......... 1580 
RESERVOIRS, 
АШ RIFLE SCOPES. .................... 2041 
Air-Operated ............. 
Constant Level............ Е RIGHT ANGLE 
Вейс... 2463, 2465: Beard sae КЕЛК Е Drills: esee E 2504 
гау: 12483,2405 Transports н 1951  Gearmotors ................- 77-80, 85-86 
Hydraulic Oil ............. . 2473, 2495 Rotary Hammer Attachments ........... 7 
Mantal: urere rex ...2465 ВЕЅТВІСТОВЅ, 
ОШ е 2463, 2465, 473, 2495 Pneumatic Іп-Шпе................... 3040 — RIGHT-TO-UNDERSTAND (KNOW) 
Soda Blaster... eres 24045 Binders eee EE 1898-1899 
RESET BARS, Booklets ec e ecd 1898-1899 
Overload Не/ау....................... 169 RESTROOM Сабе ае 1898-1899 
Baby Changing Stations & Accessories....1495 Centers ...................... 1898-1899 ВО (REVERSE OSMOSIS) 
RESIDENTIAL Baby Wall’ Seats mmu enne 405 (Араб eee ees 1522,1897-1898 Метһгапев........................ 2706 
Air Cleaners.... 2362, 2408, 3059-3060, 3093 Саріпеїѕ........................... АБО е л 1897,1900 Мавг5уйетв...................... 2708 
Dehumidifiers «eo esed sem erre 3092 Ceiling Fans......... 2942-2944, 2947-2948 Placards & Signs . .............. 1897, 1907 
Қала... 2923-2924, 2942-2945, 2948, 2967 Cleaners............. 902, 1502-1503, 1506, Ровіеге.................. 1898-1899,1907 ROAD 
Gas FUITIaCes 2.2... BOOT 2020222. 1509-1511, 1519-1522, 2446 “айопв...................... 1898-1899 Barriers & Barricades ................ 1931 
Неатеге 5. 3068-3069, 3071-3075, Cleaning Machines .................. 1578 Training Напабоокѕ.................. 1899 
cüanntasHEas . 3082, 3086, 3089 Пісіпіесіапіб.............1502-1503, 1506, 
Humidiflers;--- а 90622 1509-1510, 1519, 1522 RIM 
Thermostats. . . . 3020-3025, 3027, 3034-3035, Equipment... . . 1446, 1485-1489, 1493-1494, баййе5........................... 1525 
E E E 3071-3072, 3078, 3091 АОВ 2160-2761 E OVlders О 1996 
TOS ee е 419-420, 3018 — ExhaustFans........ 2942-2944, 2946-2948 Removing Т005...................... 949 
Fan/lights е 2942-2943 
RESISTORS aa 4з 4:з у: а 2942-2944, 2946-2948 RING Cobrahead uoc «уду 506-507 
Faucets TEE 2733-2739, 2741-2742, 2760 Аррісаів......................... 2155 НІП (High-Intensity Discharge) ...... 507-508 
RESPIRATOR Heaters онат 3071,3073-3075 Бірдев........................... 25845 ШИЕВ сту а а E 506, 513 
Accessories..... 1671-1688, 1685-1686, 2407 1 Lockers mrm 1259 BUOYS А 1939 
Air PUMPS T 168121683 МӘ. 1495°2760-2161 9 Compressors 222222. 2584 ВОВЕ HOOKS. . .1279, 2019-2020, 2760-2762 
Equipment Storage ............. 1684-1686 Shelves oec 2160-2761 Connectors 22222. 380, 383, 385 
Batteries & Battery Chargers SINKS eena ыс 2725,2128-21302160' ‘Cutters: OON 08 ROBOTIC 
TE 1675-1677, 1679, 2407 Stall Components .............. 2761-2762 Panel Air Filters................3052,3058 — Cable Соппесіпгв.....................409 
BlaWers- а: 1675-1676, 2407 Чепіігі0в.................... 2942-2948 реге ТО E B3758A11 Саре 9 ta aetna САЛАТЫН АТЫ 340 
Cartridges & Filters........ 1669, 1671-1677, Terminals 222222222 380, 383, 385 
Тс 1679, 1682 RESURFACER ЕРОХҮ.......... 2220-2221 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Find even MORE on Grainger.com? 


Rock - Rules 


Product Index 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


ROCK 

Drill Bil o odore Ere уы 709 
Drills : 
PICKS osi eee rm er emer 825, 999 
ROCKER SWITCH LENSES ............ 254 
ROCKER SWITCHES 

CAE 252, 254, 321, 498-499, 2916, 2049 
ROCKERS, 

БАШ СС eU ER 648 
ROD 


Hanger Drive Poles .................. 2147 
Hanger Driver Sockets............ 707,2147 
Hangers. aene cecus 310, 2147, 2168, 2830 
Racks. .... 847, 1165, 1240, 1246, 1248, 1273 
RODENT CONTROLS ........... 1017-1020 
RODS, 

Alloy Steel). c een 2181, 2183 
Aluminum ......... 2189, 2422 
ВГ@5$ ceci wer ms cessed owes 2193 
Brazing =... 2424, 2434 
Builders: О а 879 
Carbon Steel ........ 2181-2182, 2422-2423 
Closet: т=н дна е 1477 
Coat Rack ....... 

Drill. ie] 

Fiberglass ....... 


Filter Support 


Spray Booth Filter . . . 


Stainless Steel . 2184, 2422 
Threaded ....... 308, 2144-2146, 2172, 2198 
Welding............ 2414, 2422-2425, 2434 
ROLL 

ВЕЗЕ ЕН Ы Ы 
Paper Dispensers. . . . 

PiniPUnches-- eere eret 

ROLL GROOVERS.................... 870 
ROLLER 

Cleaners: sonis 1611-1613, 1620 
Conveyors 22222... 1109, 1113, 1116 
ІНДЕ ТЫНЫС 906, 1111, 1618, 1620 


.. 906, 1619-1620 


ИЗ 
4, 2427 


Needles ычу батасы 
Spherical 
ІНДЕ oos ЛЙЛЫ eroe aped Е 


ROLLER CHAIN 
Detachers .......................... 117 


ROLLER KITS, 
Machinery os «eoe икт sectors 1190 
Paint 


i70 GRAINGER. 


nn 


ROLLERS, 

Беда ees 2356 

болуғудг-.......-....... 1110, 1112, 2354 

ПОО ІНЕ 1121-1122 

Fountain е 

КЕ ЕЕ ае 

Поен 

Machlhery зу. +» хех. тажа 

Moving Equipment 

Рае ener 906, 1618-1620 

5ёа ку тил улс: 889, 1622, 2963 

Sheet Metal... eere 2355-2356 

Stencil cere e ЫЛЕ 1405 

Таса ТС 139 

ROLLING 

Cabinets: 22... 742-744, 747, 946, 1146, 
ЕГ ЕНА 1154, 1166-1167, 1265, 1268, 
ER ARREARS 1271, 1275, 1332 

Fans. coc eee eese. 2920-2921, 2923 

Ladder Conversion Kits.......... 1038, 1041 

Ladders ....... 1025, 1027-1028, 1034-1039, 
esperas ei О 1041-1042, 1047-1048 

Scaffolds 22222222221. 1043-1044 

ТОО Storage sees 742-744, 748-751 

Waste Receptacles ............. 1556-1557 

МОК Рано 1032-1033, 
Nun HORAR TERE AAR TE 1042-1046, 1049 

ROLLS, 

Abrasive e ea 905, 2367-2370, 2381 

Air Filter Media ........... 1624, 3057-3058 

"Aluminum. soe see eie 

Brassi Shim a ЕК К 

Вита Мое 

Butylic c т у Е 

Calculator Paper .............. 

Cartridge 202. 

Cash Register Paper 

Clean & Finish . ................ 

Copper. Рот 

Copper: Пт. 

GOnK scettr ае 

Dut&Polishs- ЕЕЕ MEE 

EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) 
RUE TE 2203 

Foam Lo ЛЕК Eee 1417, 2199, 2201 

бит ВиБбег 6: 2202-2203 


ВЕ 1099, 1417, 2212 
WEG ТЕЕ ТТЕ 2355-2356 


Silicone 


Spiral а ers кл у Е 2381 


ШО ы a с Ба 
Vinyl zione em EE EOS 


(EE ODE 
Coatings И та ed 
Curb Adapters ................ 
Dampers -e canter йу углы: 
Deicing Cables. ............... 

ШЕЕ НЛ eee e eroe es 
Писао КИБ Е 9223823177255 
Equipment Rails. 
Fall Protection Systems.......... 1793-1794 
hl pc anes 2952-2961, 2964-2967 
Flashing: ssec жанык 2963 
HVAC Support Вайв.................. 2963 
Ladder ба065.................. 1028, 1049 
ladders: coc eee 


Repair Kits 2 
Repair Ѕеаіапіѕ................ 1630-1631, 

ee mA xS ОССО 2230-2231, 2963 
1630-1631, 2230-2231, 2963 
ПОМ cce аа eco 998 


VEG ЕЕЕ 2965 


ROOF CURBS, 

Nonventilated: а. 2963 
Ventilated! езе ИЛЛАА Tee 2968 
ROOFING 


Staples ehe ee ТЕ 
Tapes eee can vun БиР 1630-1631, 2963 
ROOFING, 
ROU залны е уузун 1630, 2963 
ROOM 
Air Conditioners........... 2990-2993, 2995 
Dividers: ise 1119, 1352 
Heat & Cool Units. .............. 2990-2993 
Heat Pump Units .................... 2996 
Heaters: eene 3068-3075, 3086, 3089 
lp qi dee DE 1119, 1352 
ROPE 
ARCDDIS - 2020 1107, 1482 
| CR 1939 
Grabs eei eee wes 1776, 1779, 1793 
НОБ о. 
ВИРОСТЕ 495, 975 
ROPES, 
АОЛ 1098 
Braided ... 845, 1085, 1095-1098, 1102, 2656 
Cable Puller: узашат шыны олу асы 
Climbing э. зул e ences 1096, 1098 
КН a ИРЕ РИ 1095, 1097 
Kormantie ЕЕ 1097-1098 
СЕЗИМА Е ЗОРЕ Е 1097-1098, 1776 
Маа а осы 1095, 1097 
ЕНЕ ИСРА 845, 1095-1098 
Роуевїег........... 1085, 1096-1098, 1102 
Polyethylene. mn rean Алал 1098 
Polypropylene . . . .1085, 1096-1097, 1102, 2656 
ROSCIIB. eere ae 1097-1098, 1795 
ЇЙ сы tem reels 1098 
ASN receta ema Ex saeco 1095-1096 
ТАНЫ ы етте та 1095-1098 
[MN RE 1085 
ЦОР cero a es 1096, 2656 
WISIS ec а 1095-1098 
Mello e von LR кс сыкы RE TRES 2656 
ROTARY 
Actuators дус у о 2474, 3041 
[| ge н. 1273, 1289 
BRUSHES = ус: 725, 1579, 1581-1583 
Cutting Mats! sone 812 
Evaporators csse ee amens 635 
беагРитр т 2696-2697 
Joint:Cartridges o. sese 2846 
Joint EIDOWS ое 2846 
ro p cen E 877-878 
Pumps ..... 937, 2647, 2670, 2672, 2676-2677 
Seals: Се eise eee 2701 
Switches . . 234, 238-239, 245-246, 
ee e UE ERE 248, 251-252, 499 
Таре Ciamp Кб 2316 
UNIONS evecare USTED 2846 
ROTARY CUTTER BLADES ........ 731, 812 
ROTARY CUTTERS...... 725, 731, 812, 2392 
ROTARY HAMMER 
Adapters кане 711,714 
Attachments... eere 711-715 
А 222222 712-715 
ОЛИВИ: о caus 709, 711-713 
DrilliChucks аал 711 
райе: ыс езе наға 713 
ROTARY HAMMERS 
ЕНЕ н 664, 666-667, 674, 682, 685, 687, 
ИРИСИ ЗЕКЕ 690, 711-712, 714 
ROTARY SCREW COMPRESSOR 
p qp RM T 2567 
Maintenance К 2567 
ROTARY SCREW COMPRESSORS 
ee 2 2562, 2565-2566 


ROTARY TOOLS & ACCESSORIES 


MR RENE 683, 724-725, 730, 2298-2300, 2392 

ROTARY VANE 

AAlrMOÍOIS е Е 2577 

Anemometers.. «cecinere nea 579, 620 

Pump Replacement Parts ............. 2698 

Pumps . . . 2578, 2581, 2670, 2672, 2698, 3007 

ROTATORS, 

ТТЫ co De E 1140, 1143 

ROUND-HEAD SCREWS 

Past 2072, 2097-2098, 2102, 2104-2106, 2108 

ROUND SLINGS .................... 1076 

ROUTER BITS & BIT SETS 

Ед келеке е FERAE 730-731, 2297, 2299 

ТТ 730,733 

нт е” 2362 

ROW SPACERS, 

Pallet Rack. eere eee eus 1242-1243 

RTD 

Calibrators’: шешиу нт шут: 596 

Temperature Probes .......... 230-231, 583 

Thermometers. . ............. 225, 583, 588 

RUBBER 

Adhesives ....... 948, 950, 1361, 2216-2217, 


2221, 2225-2226, 2228-2229, 2233 


Edging Trim 5ег15................... 2206 
Locking Gasket Кеуѕ................. 2206 
Locking Gaskets .................... 2206 
Primers canine macnn ea ster tere 2221, 2223 
Protectants ....... 902, 904, 948, 1631, 2221 
Repair Supplies............. 948, 950, 2221 
RUBBER, 
ШЕРІ TIE 2205 
Buna iere 2202-2203, 2205, 2207 
ВШ MN Ur ee ee tere ar 2202-2203 
nee болш ср: Кн 2205-2206 
Edging eee err ores 2206-2207 
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) 
ue 2199, 2203, 2206-2207 
Food Graden ее 2203 
Md M O E EA 2202-2203 
Military Specification. ................ 2207 


Natural Gum. 


Neoprene. . . . 
МИШЕ ЕЕ ҮЛЕ 


SBR (Styrene Butadiene).......... 2199, 2202, 
КО ЫК auc eee A e 2204, 2207 
2277 2201-2204 
Silicone . .2201-2202, 2204-2205, 2207 
ЖИШШ о sese eiie reel es 204 
Stripi ecc 2199, 2202-2204 
ЕТИУ а 2204 
Шу е а с E A ok 2204 
МИП: эз E 2202, 2204 
RUBBING 
[b c E 890, 2393 
Compounds; cese eee er Ce 904 
RUGS, 
Вагай oes сто ос 1474 
Sorbent а чу 2222222; 1846-1847 
RULERS .......... 812, 875, 882, 953, 1359 
RULES, 
Aluminum... eese denm r etn 105, 882 
ИСА RM T teer 105 
ШІЕ-5.2.2222.---222 2...) 882 
Ропа аен. 875 
Measuring . . ........ 105, 846-847, 873-875, 
МК 882,953, 1359, 2336 
Metric’: салын айды АГА 882 
crc qs He ы newest acu 882 
E p атан кас тв 882,2336 
Таре дыл себ 846-847, 873-874, 2837 
ЖОО с Ен Са 875 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing Product Index Rumble Strips - Scaffold 


RUMBLE STRIPS. .................. 1129 SAFETY VALVES, Straight пе 681/683 Piastic-Cuttingi Е 727-729, 
Ait; aaea: 2553, 2079-2574, 2595, 2601; 2894 VACUUM S ee ere eea tete Tete 887/2510 E . 735, 884, 2353-2354 
RUNNERS, Gas Plot eese sre 3092 Vertical 22222222 0 25004 РПИППД ЕСЕД em 1005 
Carpets лл о 1099-1100, 1869  Pressure-Relief....... 279, 2471, 2475-2476, VOIE ыл д: 728, 884 
Floor. = =<. 1099-1100, 1623, 1869-1874, 1876  ............ 2573-2574, 2584, 2595, 2601, SANDING Reciprocating. miesies renan 727-728 
Dosssucannoso 2603, 2694, 2696, 2893-2895 Напа Pads................905, 2367, 2369 — Rescue.. ЗАРНА 
RUST VACUUMS «sena 2574,2584,2894 Respirators ................... 1872-1873: Sawzall кз ЖЕЛЕУ 721-128 
Converters........... 907, 1597, 1599-1600 ОПЕЕ 905123662368 СТО. 731 
Inhibitors; мэни 380, 899, 906-907, 921, SALAMANDERS.......... 3070, 3083-3086 5р0П065...................... 0236722369: ОП а 200 727,129 
SENS 1511, 1518, 1599-1603, 1606-1608, Table stones ETSI 
ЕТ 2429-2430, 2438-2439, 2445, 2458 SALT SANDPAPER Tile. . айтыл 220: 721. 
Penetrants........... 999: 2438. 2442. 2445 DeflectorS 2.22.2... 995  Belts.... UCU НА НЕ 735 
Preventive Кб. 52222222222... 2192: Меша zeros dose ун тек ee 627 Blocks Tungsten Сагрійе. .................... 727 
Preventives ........ 380, 899, 906-907, 1511, Spreaders .................. 957,995-996 HandyRolls............... 905, 2367-2368 Wood-Cutting................ 727, 734-735 
бассәдоборав 1600-1601, 1606-1608, 2192, Sheets 222222222. %5/2366/2368 
айаардазарав 2430, 2438-2439, 2445, 2456 SALT, SAWHORSES ..................884,1031 
КӨШӨГӨ; ычу р» ыа, 904, 907, 1510-1511, Water 5ойелег...................... 2702 SANDPAPER, 
E acp 1518, 1599, 2702 ОРА ео EA T] 
SALVAGE DRUMS ............. 1135, 1865  FiberDisc....... 2371-2372, 2375-2376, 2382 
Hook & Loop ......... 905, 2370, 2373, 2382 
|| $8 | ДЕЗ Paper Disc Roll ..................... 2370 
МІЗ ODDO OTT TIO OT ROOMS 633 PSA (Pressure-Sensitive Adhesive) Disc 
Мате eser eaae ur: (REE Бо оорицас засво N E 905, 2370 
S-HOOKS ................ 310, 1894, 2073 РАП MEM 2370 
S-TRAPS. 2722 2724 SAMPLING BAGS, Vacuum Hole Півс................... 2370 
PALA Т QUO RO Ga { Пабогаіогу aroas eser eroe »+ 000 
SADDLE suem 
Clamps 309, 2680, 2824 SAMPLING TUBES, Feminine Hygiene Products & Dispensers 
Thresholds ‚2002 Gas Detector ............. 1803-1804, 1806  ................................ 1494 
Valves 2913 HVAC ыд sede 1804,2051,3029 Fittings................ ...2788, 2812 : 
ШОЛАК o 1799 Smoke Detector........... 1804, 2051, 3029 Gaskets . à 2788, 2801 Circular ‚ 674, 
Vents 1798-1799 Hats, Hairnets & Dispensers 205 .676, 683, 685, 687, 689, 695, 717, 
LA TOR SR QUAS Е SAND, eruere 740:125051756 d 731-732, 736 
SADDLES, ATi Gators chats tecti cec e 1632 Pressure башдев................. 569-570: СОЮ ее 736 
PVC Pipe 2824 Receptacle лев 222222. 14947 D Compass - БА metes ie 884 
AES VE чао RE TREE SANDBAGS & FILLING TOOLS ........1868 М№аімеѕ............................2788 — Compound Мін . 664, 668, 677, 687, 732 
Concrete .... 
SAFES еле ылу Ар 1344, 1968 SANDBLASTER SANITIZER Coping . 
SAFETY САО Lese ve ол 2402 Ассе50гіе5................... 1499, 2743 
BERG Тоо СВАЕ 2616 ЕО а 631,141. ......... 676-677, 679,681, 683,685, 687, 
Barriers оо aosi Guns Nozze... 2402-2404, 2516 " 1589-692, 694-605, 1004 
ВО o s қызу 1796: Нее 1682 SANITIZERS, бговвсіі............................ 884 
EIGE 1836-1940 Н0568........................ 2402,2611 Вівасћ....................... 1502-1503 Cut-Off. . ‚ 677, 717, 724, 736 
СРИ а 266 Kiss eec E 1592,2516 — FoodService ............. 5053152051522 РУШ сизо Ыла: 884, 887 
Cae Deo ati E c 1842-1844 Medias вино Da EE 2404,2516 General Purpose .......... 1502-1503, 1505, Flush [ET ET 724,884 
Drench Showers ...............1824,1953  RESPirators ........................ ШӘЙ овопаполавивоноог 1509, 1520-1522,1525 Folding- e 884, 1006 
Electrical Lockouts у 202, 320, НЕ на 1498-1500, 1809 Framing ... 676, 689, 731-732 
КВ O00: 1910, 1912, 4916 SANDBLASTERS.............. 2403-2404 ОГО Е 889 
Flags 953 1926 SANITIZING Hak 726, 884 
Glasses PONO QE 1650-1664. 1725 SANDER Mats: source шна ebd USUS 1877 Hand . 812, 884, 887, 1006 
Goggles ROME 1663,1667-1608,1856 DISCS 905,917,1583,2370-2376,2382 5оарв................... 1496,1498,1501 Hole.. 2.» 701-703, 814, 849 


tae Wer eei [280 ee ШЕ Brushes........ 860, 2394-2398, 2400, 2621 Replacement Parts ................... ҮЗДІ Мау 2222222. 717-718 
Ladders . . . 1025-1028, 1034-1042, WENG рас авонеса анро ороноо 737, 2374, 2376 — Tension бацдеѕ..................... Metal-Cutting. ......... ао 
Шейпез............. 7 S l SANDER/GRINDERS SAW BLADESETS...............727,729 Miter ..... 664, 668, 677, 687, 732, 2348-2350 
Lockout Kits. .................. 1912-1917 + "805-666, 677, 688, 691, 722, 724, 737, 2360 
Mats... sess 1871-1872, 1874, 1876 SAW BLADES, 
Mirrors......... 1495, 1933-1934, 2760-2761 SANDER/POLISHER BACKUP PADS... .725 
Orientation Handbooks .......... 1907-19 
hl all a E 1908 SANDER/POLISHERS ........ 725, 731-738 
Posters eet eee 1898, 1907-1908 А 3 
Sid s oos 462-465, 1124, 1127, 1527, SANDERS, ВПоК-бшїпд........................ 
ЖУКЕ, 1882-1890, 1897, 1916, 1922-1923 АЙ Ыы таи ааны 2010008-2510 Carbide бгй.................726,729,735 
Stairs secte ee Ee ed: 1041, 1049 Angle DnuontuDuauba5 665-666, 677, 688, 691, Carbide-Tipped DID 729, 734-735 , z 
Stop Controls EA A T CITAS 719, 722, 2509 Carbon Steel ..... 724, 729, 2351, 2353-2354 .. 692, 694-695, 726, 2511 
ПО CST BS 042-24] 266-267 Bandfile бегапіс-Сийіп0................. 727 «677, 683, 687, 691,606, 729 
Switch Hardware. ........ 160, 169,175,199 — Belt .......... 22... 737, 2360-2361, бйшшг.................... 720, 134735 
Switches ....... 160-162, 164, 168, 175-176, Belt & Disc Combination (ih бай ыле о: 736 
mur 255, 266, 268-269, 282, 290, 334, Вепһ........................ ППТ аа E 
НЕ 1978, 2564, 3016, 3034, 3071,3075 Cordless ae awae a анидеа асов 
айбы 1891-1894, 1912 Disc . . . .678, 688, 737, 2360-2361, 2509- 2510 ut-Off . EHDEEOODUdduddt ot p guod 719-721 Ы 
[аре даланың 967-968, 1397, 1878-1881, 1926 Drum . ТЕПП ТТГ ы 2361 Demolition T 719-721, 727-728 DCO G RCO Cot OMA ORS qu ODE 
Training Materials.......... 964, 1032, 1684, ШУМа!..................... 724, 737,887 Diamond ............... 719-721, 727,729 Иаікбейіті....................... ДЕ 
КАИ к 1686, 1897-1899 1907-1908 ШАРАСЫН ЕЕЕ 510 Ргума!!. ................ 724-725, 727-729 Wallboard. . ECCE ond, 887 
Vests 1742-1743, 1820 1935 Elections ИА 691, 719, 722, 724, Elberglass:Cutting ccce en 727 . 717-718, 2348-2350 
Pa 1 ы 220200221311 2960-2361. (бізөе- бий... 129 ...677,687,695, 717, 
SAFETY CHAINS, АП 737, 2509-2510 Наскваш................... 726-728,884 ... +++» 732, 884, 2350 
Towing E е 962,964. 1085.1107  Hand.......... 677, 681, 683, 688, 695,722, Напа......................... 884, 1006 Мопт-Пгме......................... 732 
рро tA Ka 887, 905, 2366-2367, 2369 Het Sheed Steel 729 2432 n» 
SAFETY CONE High-Speed 2222222. 2509-2510 Јатр 5ам..........................889 ЭҺИЕАШ BLADES 5 
Lights 1527 Orbital: «eese ers 737, 2509-2510 Jigsaw КЕНЕ 729 
Signs & Systems ERD OSS UC 1 527. 1932 Oscillating Mason. „м< ходе. 719-721,727 SBR (STYRENE BUTADIENE RUBBER) 
Welonts e К 1527,1552,1932 — -------.--.-........ Meat-Cutting 2199, 2202, 2204, 2207 
ИШЕ cea 2 d Palm. Metal-Cutting 
мета 250825072222 22. 
SAFETY СОМЕЅ.................... 1527 Random Orbit , 688, 737, E Ме. 
Rotary Tool Oscillating Tool. 
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Height Extensions . 1043-1044 
ОСЕР ... 1044 
Leveling Jacks. . . . . . .1043 
Nails: деси ыу: .2111 
Outriggers ......... .1043 
Pins eere testers ...1043 
Planks ас 1028, 1043 
Ratchets........... Oe 
ТӨГӨ ае .1044 
Тое Boards. >... мыт. eee en 1043 
SCAFFOLDS, 

Adjustable о еее seen 1043-1044 
Aluminum ......... ...1044 
Ваа ... 1043 
Rolling . . . ....... 1043-1044 
ТТ 22222 777 1043-1044 
SCALE 

Accessories 

Removers. ...... 

Replacement Parts 

SCALERS, 

Dp TET 2512 
Chisel 713, 860, 2512, 2514 
Needle 452912 
Pneumatic .2512 


Video 


SCALES, 
Bathroom & Medical . . . 


ЖЫНЫ ЫЕ А Б 1431-1432 
ІШ қапАвповабзвававааввавав 1431-1432 


Hanging 
Laboratory 
Measuring 
Mechanical 


SCANNERS, 

Automotive Diagnostic. ................ 920 
Bar Code 

Infrared Line 

МЕА а 

Radio. — ee 

Stud Finder 

SCBA (SELF-CONTAINED BREATHING 
APPARATUS) 

Air Cylinders ее 1684 
Respirators 

SCHOOL 

Вее 

вова ее: аеннан 1446 
SCISSOR LIFTS ..... 1032-1033, 1175-1177 
SCISSORS SHARPENERS............ 2393 
SCISSORS, 

ElectricianiSzscmsseeuscne cue: 357, 813-814 
Fiber-Optic......... .. 813-814 
First Aid & Medical. . . .. 1809-1810 
Industrial.......... .. 813-814, 1359 
КЕСПЕ E 1454 
Multifunction . . . . . . . 812-813, 1359 
Officen ане 813, 1359 
Studenti. saree ишанчлы ne 813-814 


i72 GRAINGER. 
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SCOOPS, 

Chemical/Corrosion-Resistant.......... 1458 
Dishera e sects etre 1455 
Food Service .... 860, 1452, 1455, 1457-1458 
ЕТ 1452,1457-1458 
ісе Cream . . 1455 
laboratory nanain 645 
Measuring 994, 1457 
Plastic РА Е eee 645, 994, 1452, 1458 
РОПОП аен e 1455 
Shovels улс: 860, 998, 1457-1458 
SCOOTER BATTERY CHARGERS ....... 535 
SCOPE PROBE SETS. ................ 540 
SCOPES, 

Нһег-0рір,............. 615-616, 683, 864 
МОПОбШаГ.... esee rre eer 2041 


SCRAPER 

Байес” 887, 889, 1548, 1551 
КОМЕ 7 812, 885-886, 889, 1551 
МАИ 1846, 1869-1870 
SCRAPERS, 


Food Service ........ 1453-1455, 1458, 1548 
Gasket a waren И 886 
General-Purpose:- 2 1458 
Griddle 

ee te ere E 

Paddle 

Рат 225 

Plastic 

Razor Blade 

Spatula 

Spray Booth 

Wall. os oe 860-861, 885-887, 889, 1620 
WIBUDW. s cx aman eR Rn 885-886, 1551 
SCRATCH AWLS................ 846, 2343 
SCREEN 
КЕЛТЕ 359, 533 
Enclosures: seo rere eese TRE 2410 
Materials 50: 1010, 2187 
SCREEN DOOR 

| ep masaia ae ia 2009 
E E A С 2018 
SCREEN DOORS, 

DUCK s ы E A 1119 
SCREENS, 

АНЫЗ ЕР 2161 


Noise-Absorbing ............... 1352, 1921 
Paint Spreader: 55-2. жи, e nere 1620 
Privacy. Podere Gne dS E 


КШ 
гілер eee T: 


Anchors....... 2097, 2147, 2163, 2166-2170 
Assortments. ... 2055-2056, 2097, 2112, 2126 
EXtraCtors = aa iets 776, 2260 


бацдез 2.22.2222. 2054 
@ШЧ@б ЕЕ ККК КОК ҮТ: 708 
610520016553. 666-667 
Gims Electric 225,5 522222222... 667, 696 
ПЕ 2 2466 
Machine Drill Bits .............. 2241, 2250 
PiniShacklgs ЕВ ае 1067 
ВеПОУ@Г8 25222222222. 761, 776, 799, 2260 
Thread Tools ........ 2137-2138, 2141, 2143 
SCREWDRIVER 
Controls аео. 2504 
Handles -cee S 855 
МШЕ ооа аен 707, 709, 2147 
СРН 705, 708, 756, 796-801, 846, 
ЖТТ” 852, 854-855, 859 
Shaft Extensions. eese 704 
SCREWDRIVER BIT 
ІЗСІЗ c scettr tesi e 704 


ае... 705, 796-797, 799-801, 846, 

ССРИНЕ 852, 854-855 
Square Recess Тір........ 796, 799, 846, 855 

| P шытыр УУ 797,799 
ЭШВВу oce 705, 796, 798, 801 
Tamper-Resistant. . . . . . 705-706, 797, 799-801 
Тесіпісап в 796-801, 852, 855 


Torque ......... 682, 685-686, 692, 696, 854 


po UTE 705, 796-801, 852, 854 
ТОМПО а аена 799 
SCREWS, 

iui P ox 2071 
[oi PANE ТОНОО NM 2103 
Binding- Post. 222222 2103 
Brake Bleeder «cene 917 
ІТ or EE 2109 
Button-Head Machine ................ 2104 
Button-Head Sheet Metal ............. 2105 
Button-Head Socket Cap........ 1315, 2112, 


ВАШЕ з-с eee e ERE 769 
Сторон 801 
Double-End ......... 704, 706, 800-801, 805 
ЕК ЕТ ТТГ ТТ 800 
НЕС аео 704-706, 708-709, 769, 

Р ee 797, 800-801 
Impact iecore a 706, 708 
ОЕЕО 705-706, 708, 770 
Magnetic- онаа 705, 707, 800-801 
Phillips: 222222220: 704-706, 708-709, 770, 


Square-Recess ....... 705-706, 708, 800-801 
ИН С е С” 704, 800-801 
Tamper-Resistant......... 704, 769, 799-801 
POMOC ai далы бл 706, 800-801 
ТОРО тыз 704-706, 708, 769, 800-801 
Inr e ener 705, 800-801 
SCREWDRIVERS, 
Wes eer RR ОАА СО EUM ЗОР 2505 
АПП ӨССЕ 
Ball Hex нана 
Cabinet Tip...... 
EEEE ME A E TT 704 
Conduit Fitting 
Cordless. ....... 667, 672, 681-682, 685-686, 
rere Tae MASS 691-692, 696 
Cushion-Grip .... 705, 796-799, 801, 855, 859 
Demolition... nettes 798 
ЕН ЕН ТТТ 696 
ЕЕС 696 
Electricians an 357, 796-801, 846, 
Кн” 852, 854-855, 859 
Electronics... 797-800, 802, 844, 855 
peer ПТ 797-800 
Не ае 705, 796-797, 799-801, 855 
ШАО т Қа 800-801 
Impact Reads еее 708, 801 


Insulated .... 797-799, 801, 852, 854-855, 859 
Keystone Tip .... 796-798, 801, 846, 852, 855 


Phillips- аео 357, 705, 796-801, 812, 

ненай 837, 846, 852, 854-855, 859, 861 
Pneumatic; 2.22.2222. 2505 
Pocket o eem 798-799, 801, 812, 3040 
Pozidriv сз шша ет men 705, 799-801 
Precision enses nets e 797-800, 855 
Ratcheting eene tere es 801 
Кемегіпо. =... 696, 2505 
Robertsoni еее 796-801, 855 
Roofing! oretenus 696 
Screwholding Driver .............. 798-799 
СЕП а-ы адыл ае 706, 799-801, 2104 
Sheet Ме repe cies 696 
ЮВ 357, 705, 796-801, 812. 

ТАР 837, 846, 852, 854-855, 859, 861 
Spannierz есу ыште ether 799, 801 


qus B IARE 1106, 2072 
Сһееѕе-Неай.................. 2099, 2102 
Chicago: E 2103 
Composite еее 2109 
Cross-Recessed: сш ел ол 2099 

ОТЕ 2109 
Оа е на ЕЕ 2109 
Electrical Епсі0вше................... 199 
ТОРН УНО 1315, 2071 
Flat-Countersunk.......... 2106, 2109, 2111 


Hex-Head бар............ 2055-2068, 2071 
ndohn&dodsósA 2097, 2100 
бакр анса Зонане ези 1106, 2110 
.. 2097, 2105-2107, 2110 


Knurled-Head............. 2123, 2125, 2318 
Knurled-Point: - 2... 2128 


2055-2056, 2062-2063, 2066-2068, 


AW kaa d 2097, 2099, 2101-2102, 2112, 
... 2116-2118, 2121, 2123-2125, 2127-2128 
Metric Нех-Сар................ 2055-2056, 
rr 2062-2063, 2066-2068 
Миттал... 222222202... 2111 
Oval-Head .......... 2097, 2099, 2106, 2108 


Quartertumii: eos osse ллы рЫ: 2102 
Raised-Countersunk . ................ 2108 
Round-Head. ........ 2072, 2097-2098, 2102, 
лт 2104-2106, 2108 
SOCII. cnc serene Ere 2101, 2104-2105 
Self-Drilling . . 1106, 1877, 2097, 
CUTE 2105-2107, 2109 
Selft-Locklhg; =... 2113,2115 
Self-Piercing . . . . . 1106, 1877, 2106-2107, 2109 
Self-Tapping ......... 309, 1106, 1877, 2097, 
pane dud renee eaves 2105-2107, 2109 
ЖОС ЕКЕУ АКЕ 2100 
РОТИ 2071 
ОРТО 2126-2130 
Sheet Metal......... 2055, 2097, 2105-2107 
Shoúlder oer 2103, 2123-2125 
E CENE T 2112-2130 
Socket-Head Cap. . . . . 1106, 1315, 2112-2122 
Socket Seta e 
Spade-Head. . 
Stove Bollo oes oe cree ы ло 
Tamper-Resistant.......... 2101, 2104-2105 
Tiredd Cutting. 22222... 2102 
Thread-Forming........... 2102, 2105-2106 
UNS с canteen 2102, 2318 


Torx-Drive . 
Trim-Head ... 2100 
Truss-Head ......... 2100, 2103-2104, 2106 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Vented Security SENSORS, 
Wafer-Head -2233, i ^ Smoke Air Cylinder Position ............ 
Wallboard А Strapping Ait Flows. 
Weld е ДЕ Switch Ammonia lon-Specific . . 
ЭЛИ зуу емес meets Toilet Basement Water .................... 
Wood... enin Truck Building Automation Control (BAC). . . 3027-3028 
Valve ... CarboniDioxidess.-- eerte 1801, 3028 
SCRIBERS , 882, -2231, b Менее: Carbon Monoxide. . ... 1800-1804, 1831-1832 
; , Chlorine | Dioxide se 5-1 e 1803 
SCROLL SAW BLADES ............... ПЭЛ Instante ee eoe 906, 2226-2227, 2230 SEAM ROLLERS. ; p Current КР ЖА e O 220-221 
ШОШ eene: 906, 1597, 1632, 1834, 2222, Datalogger e na a e e 620 
SCROLL SAWS. osos Teil) адырда ЕЛ 2224, 2226-2227, 2230-2233, ЅЕАМЕВЅ, Daylight....... 414-416, 501-502 


Meter ere Sire vessels 2822-2824, 2842, 3012 Sheet Metal.........................814 Dissolved Oxygen . seeded ОЗО 
SCRUB BRUSHES Kitchen eco osse med Eden 2230-2233 Entrance Alert... mes 2053 


лае 861, 889, 921, 1542-1548, 1579, Шашій........................2220,2224 SEAT Нате... .. 9010, 3034, 3036 

VEG eSI енде қаз 1581-1583,2426 Магіпе.................. 1877, 2232-2233 Belt Covers & Pads ...................954  Flowmeter. 1......2680, 2684 

Masonry. ....... 906, 1518, 1598-1599, 1601, Вей Cutters & Slicers. ................. B10) GasiDetector салды ла 1800-1804 

SCRUBBERS, | 4......... 1631, 1634, 2230-2232, 3012 (шебв........................ 956,140 High Water... rms 2632 

(МЛН ЕЕЕ ИНТ 1775 Metal Repair ......... 906, 2221, 2223-2224, Humidity: sonst 587, 3027-3028 

НОО 1544/1578, 188115820 ree 2230, 2232-2233, 2822 SEATS, Infrared 500-502, 504, 508, 604, 1978 

ІШУ е A560) PACKING). 2.2... 2823-2824. (Сгеерег. tegere eee cs 946 Leak Detector ................. 3008-3009 
Рае etie: 906, 16222222224. FOKA неее 1178 ІН (Lower Explosive Limit) 

SCRUBBING PADS & SPONGES у ...................... 2226-2227; 2823: КпввШоК.......................... 946 злу a ROS TEN YE 1801, 1803-1804 

RRE 887, 889, 905, 1515, 1548-1549, 1622 Pipe........... 906, 1834, 2220, 2222-2224, Outdoor................. 1301, 1483-1484 Line Monitor. . E ТЕО] 

..2231-2233, 2822-2824, 2838, 2842, 3012 РайепіТгапвіег..................... 1950 Liquid Level... . . 578, 2678, 2680-2681, 3007 

SCRUBS, Hastie нү E ООЛ Ооу: 906 споме 2746: Magnetic ceee eer demde 565 

Dok Ы TRE 154401547 a Pneumatic 222222. 0 2224 Toilet ees ыы арыз 2758 Mercury Ріид-1п..................... 3034 


FBO SNP ОРИ НАК 1544, 1546 Polyurethane ........ 163352172 2220:3012 ТШ 2746 Methane... 
Power lines 2.2.2.2... 2230, 2233 Motion... 


SCULLERY Roof Repair .... . 1630-1631, 2230-2231, 2963 SECONDARY Nitrate lon-Sp 

Рашсеб оон. 2739-2740 Виббег.......... 948/95051631/2233,2822 Mates e ce eere eee TREES IS 1522 Оссирапсу.... 475, 499-502, 508, 3024, 3079 

a уска 2726-2727,2729,2731 Silicone ........ 906, 1630, 1834, 2226-2227, — Spill Containment .......... 932, 1239, 1843, ORP (Oxidation-Reduction Potential). . . . . . 630 

ОООО 2230-2233, 2822-2823 Ыза ккан а кажа шамы... 1858, 1861-1865 Over/Under Current............... 220-221 

SDS (SAFETY DATA SHEETS) 

Binder Holders: е 1899 

Binders;- Е . 1898-1899 

Boards sce one eie ... 1898-1899 B 

CANES ж сук кык ...1898-1899  Threadlocker.............. 906, 2222, 2224 PID (Photo-lonization Detection) . . . . .... 1801 

Jobsite Centers Tire Вера Е 948, 950 Pilot Нате: а. 3034 

Posters. Malus Socr eee saca ax Бейне 2231-2232 PIR (Passive Infrared) ......... 499-502, 508 

Signs Water-Repellent............ 906, 1598-1599, Pressure . 279-282, 579, 2553, 2600, 

Тап Мате б wannocooanosscnsonolis) . т 1631, 1633, 2226-2227, 2230-2233 3016, 3018, 3042, 3046 
Window ............ 2221, 2230-2233, 2236 Pressure Static Ріскир................. 579 

SDS DRIVERS ...................... 712 Proximity 215-218, 508, 565, 3024 
SEALERS, Raise eee e RD а ныр 2764 

SEAL нке иы сиы мы сабыны э-ү 1396, 1409 Remote Bulb . . . 9027, 3030, 3040 

Drivers ЕИ EE 908018 ШЕЛБевенәзоввавоноронарвавоз 1409, 3012 Remote Оріса!................. 565, 1123 

РИТЕР acc tetas ЛЕ O12 с . 907, 1597, 1599-1600 Remote Photoelectric ............. 502, 565 

Strips... 1122,1386,1999,2001,3092 Ѕігарріпо........... 1423-1424, 1426-1428 Remote Temperature... .... 3024, 3027, 3037 

RTD (Resistive Temperature Detector) 

SEAL KITS, SEALING Waste Receptacles .................. 1556 

Hydraulic! 22. 2479 Compounds .............. 1597 1633.2224: Мпа. 1970 

Pump... 2635-2636,2645,2647-2648, ...................... 2226, 2231, 3012 

КОТОКО О 2660, 2662, 2672 бавКкеі5............................314 SEEDERS/SPREADERS 

Мане е 2544:2546 ОШ 3012 

Presses 22222222222 .. 1894 SEISMIC BRACING................. 
SEALANT RINGS «sonore cane snes ss 158, 314 5:231; :3020- -3022, 
Dispensers. .. ...... 670, 679, 684, 688, 2172, Tools, Strapping...... 1423-1424, 1426-1427 SELECTOR SWITCH E 3024-3025, 3027 

ЕРЕ 2219, 2233-2234, 2236, 22398 Washers e-e ее. 314,917 Сопісі Бібекв...............228,243, носа . 500, 502, 2680-2681 
Ветомег 0202555 1519, 2216, 2236 Enclosures. ......... 232, 240-241, 250, 267 Bscunsttewasuses 220-221 
Tapes с: 374-375, 1384-1386, 1388-1389, SEALING MACHINES & KITS Knobs S e e су о 248 Vacancy 

СОАТА ТАА 1391, 1630-1631, 2222, 2224, ........................ 1396, 1409, 1429 Vibration 

ARGS 2823-2824, 2842, 2963, 3012, 3092 SELECTOR SWITCHES, Wolter... 

SEAIS | “0а а DOIN so sein 232-294, 236, 238-239 
SEALANTS, Бап ККЕ ЕЕ ОУ 1423, 1426-1428 m WOMENS 232,243-248 SEPARATOR 
Acoustical). 2.2222. ЛАЗА ВО 222 2 966 Hand-Off-Auto............... 162-163242 Elements е 2571, 2587 
Adhesive ....... 906/1631-1634/ 217252222 mi Cable m 906: Motor Startet aeaaee rne 162-163 Oil Absorption Bags . . 

ЕТГІ 2224: 2226-2233 2236:2822-2824 ОЮ 22-60 ОШО 72462477 Screens 

nodeotognnogguon" 2834,2836,2842,3012 | Chromatography.....................660 
Asphalt e ce eo ee d 1632-1633 Compression Packing ................ 2699  SELF-DRILLING SCREWS SEPARATORS, 

Automotive............. 893, 906, 950, 2224, Сопаий Ноје ........................ О 1106, 1877, 2097, 2105-2107, 2109 Аіг................ 

ОЗРЕН CHO 2230-2231: 2233 Container: n 222222222206 Air Compressor Air/Oil................2567 
ВАШЕ 2230-2232 рож р 1122, 1126, 2000 SELF-LOCKING Ball Joint? emer 912 
ВОО Ае 1775 оог Наме „е 11221999: 2001. RINGS а сос: 2157: "Bearing! 222222222222; 908, 911 
Cartridge........... 2226-2227, 2229-2233 Шііп.............. 1511718672723, 2759.  Threadiinsertsic 22... 21432 Brakeipadi- у ро р зс 917 
Сашка онан 806: 1534: 187722202225 ОГ 966 Condensate . . ‚ 2567, 2571, 2576, 2590 

ОССО СЕ СЕ 2228-2233,2236,3012 Fire ..............................1999 SELF-STICK Fuel/Water . айна йада ияк» lO 
Concrete ... 906, 1518, 1598-1599, 1601-1602, Ніоаї Сога ......................... 2632 sei EdSelPapeniPads- ыт ТЕ LUM хс с о у ооу к 965, 2621 

E 163121633-1634, 2221: 2230-2233 Мате... 1122 1999/2001,2206 Flags ccce essere 1357 Майпейс.. 220527221066, 1116 
Construction ............. 2226, 2228-2233, Gladhand КЕТА 265. МОРЕ е Dex с 1357  Oil/Water . . . . 2462, 2567, 2571 

апвбавевцвабвввадолана 2236,2822,3012 Heating CableEnd...................3067 ріре Markers.................. 1895-1896 Tie-Rod 5annongonnsendne uA 
ШЕЕ К» ае 2231-2233! 2236. Hydraulic -mee e 2479, 2495 Walet 2-5. 2567, 2571, 2576, 2585, 2590 
Electrical zer 380, 906, 2443 Metric TE 2176 —SELF-TAPPING SCREWS 
Epoxy: eem 906, 1601, 1631, 1634, 2217, O-Ring.............. 919,2174-2176,2708 ...... 309, 1106, 1877, 2097, 2105-2107,2109 | SEQUENCERS, 

E AM 2220-2221,3012 O-Ring Васкир......................2174 Неси Нега е 700573088 
Expanding Foam ................ 906,2236 Ритр.... 2635-2636, 2642, 2645, 2647-2648, SENSOR (те еу: 3035 
Fastener........ 906, 2222, 2224, 2822-2823 . ............ 2660, 2662, 2672, 2699-2701 ВғасКеів........................ 274-276 
Firestonen лет Т 1834,2233,2236 Pump Shaft......... 2635-2636, 2642 2645, — Cables........ iere 275,2480 SERVER 
Elange ыш... 906, 2222, 2226-2227, 2230, .. 2647-2648, 2652, 2660, 2662, 2700-2701 (еапегѕ........................... ОТО Сапе cee ere 345 

НТ 2233.2823: 2842 i Rotary Е ОТОТ аа Оа РАВО Быны 222202222) 
FIOI: е ааа 1518, 1524, 1533, 1602 Rubber Edging Тіт.................. 2206 ЖЕ MOUSE S E OS 215-216, 3025 
FOA рал ete 906, 2236, 3012 
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Servers - Shims 
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Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


SERVERS, 
Coffees зш ааа е 1441 
SERVICE 
Canis) ic ees 747, 1144-1155, 1158-1159, 
UTEM. 1166-1167, 1169, 1352, 1447 
Wwe ee se Eon қыр 1330-1331 
.... 296, 298, 300, 312 
ЧабК$ оона ‚.. 941-944, 963 
Keys & Wrenches ................ 805, 1009, 
НТК US I GUI: .. 2751, 2764, 2911 
Manifold Set: . 919, 2994, 3005 
Poles & Accessories .................. 299 
SINKS o oe EE 2731-2732 
SERVICE KITS, 
Refrigerant Valve 
Vehicle......... 
SERVING 


SET SCREWS, 

Cone-Point............... 2127-2128, 2130 
СОР РОИ аа USE 2126-2129 
Dog-Point........ . . 2127-2128, 2130 
Flat-Point . . 2127-2128, 2130 
НГ окыр кни Ышан 2130 
Knurled Cup-Point .2128 
МАШЕ ote 2127-2128 
Oval-Point ......... ..2130 
Square-Head 2: 2126 
SEWAGE 
Ва 2628 
Check Valves......... 2630 


2622- -2623, 
ВЕБЕ QUEE T AP n 2626-2627 
Removal Systems .............. 2627, 2629 


High Water Alarms. . . 
Replacement Parts . . 
Switches cc EI er 


SEWAGE PUMPS & ACCESSORIES 


ТІ. 2627-2629, 2635-2637, 2646-2647, 2665 
SEWER PIPE CLEANER 
[ro m ERE 673, 862-863 


Bushings ........ .43, 115, 143 
Collars. ree .. 122-124 
Сорпо Сое 122 
СОШрІПО Sese ees 122, 125-130 
Protector Sets; ee ден 909, 2698 
Seals .... 2635-2636, 2642, 2645, 2647-2648, 


сазададашбов 2652, 2660, 2662, 2700-2701 
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SHAKERS, 
Парола с ae 647-648 
RIE) ОКОЛО ДАО ЕА 649 
SHIMMIES: Евн е 903 
SHAMPOOS, 
[o а ааа 1497-1498 
Сатре 1517, 1577 
| e ненна вир 1497-1498 
SHANK 
ы чу-чу ынс что: 2315 
ВБИВ са 2395-2398, 2400, 2621 
SHANKS, 
Bushing Head 
Coring Drill Bit 
Demolition Наттег............... 714-715 
ОСКЕ аан 710 
SHARPENERS, 
Chain Saw 
Drill Bit 
Garden Tool 
Knife 
Pencil 
Scissors 
SHARPENING 
Ме E r 1454, 2393 
Stones & Accessories ............ 811, 2393 
SHARPS 
Disposal Container Brackets 
Disposal Containers.............. 
Mailers а ее 
SHEARS, 
Lip ce venus 2356, 2511 
Banding eee o a 815, 1423-1424 
Brake & Roll... ere 814, 2355 
айе eee 310, 669, 679, 716, 813, 815 
Se anes eee ee 843, 851-853, 922 
ЕЛІН. 813, 889 
669, 678, 684, 688 
ee ee irat PR 813 
en КЛ ае 1810 
812-813 
813-814 
1809-1810 
813-814, 1359 
ҚЫЛАР» асна M 813 
|o eee MEE 1454 
Lawn & Garden ................ 1005-1006 
lightweight анан н 813-814, 1359 
Metal-Cutting. ........... 108, 669, 678, 688, 
Та 726, 813, 859, 2356 
Muültipürpose л лыс 812-813 
Napping): эзле. чет es 813, 889 
Pipe- CONE. 2 5: see 22 684 
Poultry у ЕЕН ЕЕ 813, 1454 
l| eec sea 669, 678, 688, 726 
Serrated: а: 12-813 
Sheet Metal........... 726, 813, 2355-2356 
Shop scere 00005 
Strapping. с: 813, 815, 1423-1424 
Pit Tr ыт асыр cu 812-813 
SHEATHS, 
[n c 753-754, 812, 1453-1454 
SHEAVE ACCESSORIES .......... 105, 115 
SHEAVES, 
Сабе ше 845 
ВЕ ОЕЕО аА 111-113 
Wire Ворен eere 1090 
SHEDS, 
МӘ. 980, 1312-1313 


SHEET METAL 
Deburring Т0015................ 2298-2300 
Hand Tools . ......... 295, 669, 678, 688, 726, 
РЎ 813-814, 835-836, 861, 2357-2358 
PowerTools ае 696, 703, 
M Aet ТЕ 726, 814, 2355-2358 
LIU] RM 2055, 2097, 2105-2107 
Shrinkers & Stretchers ............... 2357 
Storage Racks namsa snar шуул. 1249 
SHEETING. 
Fire Barrion eee лы Ал ЕС E 1833 
ЕАНУК 1100, 1415 
Райе Ор уз Е tebe: 1420 
| M E 1100, 2212 


Aluminum ............... 2188, 2190-2192 
Balls COB o не сее 1469, 1952 
ДЕСЕ 020222272 2179-2180 
НЫН ОТТА ТТТ 2202-2203 
Carbon 9їееі............. 2179-2182, 2188 
Cold-Rolled біееі.................... 2181 

OMS Сы ИЕА 2215 
ШІЛ res 828, 1367 
DIE cocco see X rera vane: 1516 
Expanded Metal nes я 2188 
i e шайтан E E РА 2215 
ИРЕ уро 2199-2201 
Савке е буур venne teet дыбы 2840 
GumiRUbbers- И 2203 
Nitrile Виббег. ................. 2202-2203 
Perforated)... нет 2188, 2214 


бай ааа 905, 2366, 2368 
Stainless Steel. ................ 2179-2180, 
SHUR du Sdn PU 2185-2186, 2188 
МОП MEAE 200520205: 2204 
SHELF 
Bins & Bin Dividers ............. 1285-1286 
POR NN 1288-1289, 1295 
Вгаскев ое 1279, 1383, 1477 
Dividers: лш ЕЛ УЛА see 1226 
Levels e en ы SE 1224-1225 
Standards: E icra 1477 
СТЕНЛИ. 1246 
SHELL MILL HOLDERS . ............. 2311 
SHELLACS oe 1598, 1631 
SHELTER 
ЈАПСПОГ к ку л tide К 980, 1010 
Environmental Control Units ...... 1953, 3061 
ТЕП sees АНЕ 980 
SHELTERS, 
Canopy: = эдиз акан найын 980 
Dock DOO Е 1126 
Smokers; а 1313 
Temporary е 980, 1952 
SHELVES, 
Bathroom: ace eret rere 2760-2761 
ВІПА e TEER 1285-1286, 1288 
BoltlesS ео. 1224 
Bulk Storage) 2-а: 1224 
Cabinet: «eet ees 1279, 1836-1837 
ЕНГЕН 238 
Drum Storage Васк.................. 1861 
Food есе. 1238, 1240, 1460 
Literature Васка... 1349 
Mailroom Таре 1349 
Pallet Rack: ушул шар ete ae 1244 
Pegboard ЕА 1278 
Safety Cablnet. -....:.2:2 rre emere 1837 
Steel ..... 1224-1225, 1238, 1240, 1278, 2761 
Storage Rack. ....... 1224, 1238, 1279, 1861 
Utility. E E РЕ 2732, 2760-2761 
Utility Cart; жуул a 1238 
Маан 1240, 2760-2761 
Wife! ас 1237-1238, 1240, 1244, 1522 
Morkbench: а 1320-1325 
Workstation 6-6 1320, 1323-1325 


SHELVING 

BaSe ор 1226 
Вавве & Tops. «ees eese mer es 1239 
astare eee se ЕЕ 1207 


Components. . . . 1224-1225, 1229, 1237-1238, 


Ade 1242, 1316, 1452 
Covers . ARASH BARDEM A EOOEE 1153 
Dividers . ЕН. 1226 
ПОО е 1226 
Enclosures.. 1245, 1452 
Ро Aae ae EE EEEa E 1237 
ВАЕ 1477 
SUDDOrTS ТЫ НС 1452 


SHELVING, 


Adjustable 
‘Archive Storage ae ое. 1233 
Bin Storage ......... 1285-1286, 1288-1289 
Boltless pe sacess 1228-1233, 1248 
Bulk Storage . . . 1140, 1225, 1227, 1232-1233, 
е ON de eames 1239, 1241, 1246, 1249 
Cantilever: 2.22.2222... 1246 
Clip-Type . . 1223, 1225, 1227, 1234 
Closed .... 1223-1227, 1234 
Commercial . . . . 1146, 1223-1226, 1229-1230, 
re 1232-1237, 1239, 1242, 
see a 1248, 1279-1280, 1452 
Desktopi: uoces crece 1320, 1337, 1358 
АРРА erae E rex 1247 
Ее:Зуіет eese eee nne 1346 
GravitysFlOW:s 222222222222... 1248 
Heavy-Duty ......... 1227-1230, 1232-1234, 


Modular... ren 1232, 1346, 1452 
On-line: е раты За feum 1248 
Open . . . 1146, 1223-1237, 1239-1241, 

cueste nan 1247-1248, 1280, 1452 
Pallet ROOK a ы ла EUN 1241 
lic vi DP 1248 
Plastic uc cree es 1146, 1239, 1247, 1452 
Rack-Style........... 346, 1140, 1224, 1227, 

mes 1230-1233, 1235, 1239, 1241-1242 

UC Hr 1246-1249, 1280, 1286 
Record Storage с зек: зеет 1233 


. 1152-1153, 1223-1237, 1239-1240, 
. 1242, 1246, 1248-1249, 1346, 1348 


1... 1152-1153, 1235-1237, 1240, 
260098000500 1247, 1280, 1289, 1452, 1522 


ШЕП 
Expansion S 
Eye-Protective 


Aluminum: 3-6 КТ 2179 
ВшеТетрегей................. 2179-2180 
Brass... 
Color-Coded. . 
Copper...... 
Horseshoe . 
Machining 
Monconductive-- ое 2179 
Nonmetallic i a e ЕЕ eee 2179 
Pallet Rack. . . 
Plastic . . 
Precut . . 
Sioted ЕЕЕ ТТИ 2055, 2180-2181 


Э 2055, 2179-2180 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Shin Guards - Sinks 


SHIN GUARDS ................ 1764,1942 SHOPPING 
Bano лк Е 1414 
SHINGLE FLASHING ................ 2963. Baskets олду ener Ст 1168 
ба Сота! шл а Л Т: 1168 
SHIPPING DASS э лун de RU 1145, 1168 
Ва іаюг Е 1417 
Bags. eere 1410-1412, 1417-1418 SHORTING CAPS, 
Box Sealing Таре............... 1395-1398 Photoelectric Sensor. ............. 414-415 
ClothiBags те 
Container SEa е е 
Diis oer 
Freeze Раскова 
InRRollelS:... sese hunt 
Kraft Wrapping Paper. 
Labeling Tags. з... erem 
Labels... 1362, 1397, 1406-1409, 1897 
Overpack Drums ............... Handles. TES 997 
Packaging Tape........... Holders E 998 
Sales eene 
StenciliSupplies: eee rine SHOVELS 
StretchiWrapi3 узи шы eidem 
Stretch Wrap Cutters & Machines wm 
Лаб sense Euren estere Ier КАА 
ПАРЕ eee ere 
Tape Dispensers ..... 
Tape Масһіпев................. 
Transport Coolers; лады рык tee 
SHIPPING CARTON 
Strapping........... 1423, 1425-1428, 2535 
Strapping Supplies ... 1423, 1425-1428, 2535 Drain бгі0в......................... 2723 
аі ааа 2723 
SHIPPING CARTONS........... 1400-1403 Elevation @гійѕ...................... 1953 
FOS Б temiect аи: 2746 
SHIRTS, Heads. .... 1826, 1953, 2706, 2744-2746, 2761 
Disposable...» шол ышы з 1753,1755 ^ Hosos..... 1823-1824, 1826, 1953, 2746, 2748 
Flame-Resistant .......... 21728-1729 РШЕ а ЕВЕ 1953 
Food:Servicer 222.22. 1740 Replacement Parts ........ 1826, 2747, 2761 
General Work............. Rod Holders 
Henley Rods А et m frs 
НШ: Visibility. Seats а и к ас 
ЕРА ЛОО e re 1941 боари: 
от БАЛАНАДЫ ДАН АУЕ ЕУ 1941 Spray Wands 
Polo c. cea es 1725. 1740, 1744/1941. Stalls e e E e e 
Safety И Ны 472851758: Шр esee oU remeron 
Se PGA cM SURE ASIA 1728,1744, 1901 Valves «cese с нс: 2744, 2746 
Tactical... eee ае 1941 Water Collection Pools. . .............. 1953 
ЕЕ Sf ben 1755: МИЕНА ooi nates onus 1953 
SHOCK SHOWERS, 
Absorbers, Fall Protection ADA-Compliant ................ 2744-2746 
ee E 1778, 1789-1791, 1793 Шгепеһ.......................1824,1953 
ДЇТӨ5ЇӨГӨ\ 22.2. 2912. Handheld: . «cnn 2745-2746 
МОШ 222222222. 1218-1220,2983,2986 Маввайв.......................... 2745 
Portable 2222-2290 1953 
SHOE Wall-Mounted ................. 2744-2746 
Covers ........ 1750, 1756-1757, 764, 1856 SHREDDER 
Вай... 1377 
[t| epe E TR REY 1377 
SHREDDERS, 
Cardboardi- еен ае 1377 
CD&DVD eea meer 1376-1377 
Наг Ое Жол т ко лал 1377 
Pape 3 i eio ede hr eats 1376-1377 
SHRINK 
D e 1422 
Fi ChUCKS cese ene 2310-2311 
Fit; Machines; е 2310 
SealeriKits- 2.22 асына ers 1409 
Pipe Bending ТИПО 
Safety-Toe.......... 1/641769-1270. 1772. Мар 2-1... 
I ed 1770, 1772-1773 
SHRINKER-STRETCHERS 
SHOP 
CONS. EE 1144-1151, 1154, 1158, | SHROUDS, 

НАННЕ 1166-1167, 1271, 1447 Furniture & Pallet.......... 1100, 1413, 1420 
Во ос 115471/166;1330:13319 Pipec aa e Ip Sees 2721 
lighis. esee ein 472, 478-479, 481 

SHUNT THIS. eee 201 
SHUNTS, 
Currents © 5.2220... 560 
Panel Meter: sese eer rere ved 560 
SHUTTER 
боуы. 2967 
-1151, МОБ AE 2936, 2938 
Vacuums . . .678, 1563-1565, 1567, 1570, 1573 Mounted Ғапв...................... 2967 
Pull Gallis. ае 2936 


1-800-GRAINGER (472-4643) 
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SHUTTERS, No Trespassing & Do Not Enter 
Agricultural Ғап................ 2930-293 ЕТЕТІНІ 1527, 1882-1884, 1886, 1927 
Ceiling ili 1527, 1882-1890, 


Же 1916, 1922 


Кайын Ык 

Gable... emm 

Intake. . . PPE Req 7 

Supply .. Reflective. . 

ID MP ЗАВЕСЕ ЕАУ 

SHUTTLE VALVES 

SHUTTLES osos уы. 989 
Severe Weather . . . 

SIDESHIELDS, Spanish . . . 1527, 1882-1883, 1885-1888, 1890 

EVeWears s esa e ыл лкы 1665: “Spill COhtrol 22222222 1527, 1887 
Stop & Slow. . . . .1884, 1888-1889, 1922-1923 

SIDEWALK ICE MELT КІТЅ............ 9997 emporary 2222. 1923, 1927 
Traffic. . .1129, 1527, 1884, 1888, 

SIDING дҙӛц0/уи ҙә .-- . 1922-1923, 1927, 1932 

Electric Screwdrivers e 9 696 Warehouse. 1527, 1882-1890, 1916, 1922 
Wet Floor. . 
ОСОВИНЕ ЕЕЕ анистин 
SILENCERS, 
Dg EE 2551 
Compressor... see ces cence 2575-2576 
ЛЕТ СЕНЫ nce eru es 2005 
Vacuum Cleaner. ............... 1565, 1576 
Wet/Dry Vacuum ............... 1565, 1576 


SIGHT GLASSES, SILICA GEL REPLACEMENT CARTRIDGES 

Wir Conditioner... eee 3013 e 589 

ДІН 2464, 2913 

Fluid Level.......... 1137, 2464, 2495, 2912 SILICONE 

Mine e 2464 3013 АевМе............... 2220, 2226-2227, 

Moisture Іпйісаюг................... ЗОЗ . . 2230-2233, 2823 

Refrigerant: а. nce metn 3013 Caulk.. .. 2226, 2230-2233 

Compounds. . 2439, 2441, 2452 

SIGN Grease eee aar Raa 898, 2450-2452 

446-447, Lubricants . ү ‚ 899, 2438-2439, 2441-2442, 


50516 2445, 2450, 2452, 2782 
.906, 1630, 1834, 2226-2227, 
E 2230-2233, 2822-2823 


SIGN POST DRIVERS/PULLERS & SILICONE RUBBER, 
ACCESSORIES ..................... 1010 Edging... 
SIGN POSTS & ACCESSORIES 
Е 1010, 1527, 1924, 1930 
SIGNAL 
Base Covers ш е DTE PEE 272 
ТА m E ЕЕРЕЕ 270-272 
Beis a Ы 1375, 2052 
Сатре: aaa 563, 864 
Device Brackets. . . .......... 270-272, 1919 SIMULATORS, | 
Generators coher e ТАСА 563 Wireless Monitoring System............ 586 
Hints neers 270-272, 484, 973-974 
оа 978-979, 1918-1920 SINK 
Мол S Гао 2722-2724, 2727-2728, 
Sounders. 222 271-272, 1919-1920 2------------ 2747-2749, 2757 
fone Modüles л ЕЕЕ 4919) OverfloWS: 22222 2741-2148 
PipingiCOVers: i scrii nimero а denne 2721 
SIGNS, Pump Systems. a a csse 2629 
AED (Automated External Defibrillator)....1887 ^ Replacement Parts ....2728, 2730, 2743, 2761 
Bilingual e RE 1527, 1882-1883, Splash Guards................. 2728, 2732 
ue MEE MES 1885-1888, 1890 Strainer Baskets . . . 2722-2723, 2728 
Biohazard о M cote Wee ee 1882 Тау5узіетв....................... 2629 
Braille eis. s не 1889 
Confined Space........... 1527, 1883-1884 SINKS, | 
Піонер 2022  ADA-Compliant ........... 2725-2728, 2730, 
Direcional ое 1527, 1887-1889, ----- 2737-2738, 2743, 2760 
1922, 1927, 1932 Ваг............................... 2726 
ЕВИ 1887-1888 Bathroom. . . 2725, 2728-2730, 2760 
1884, 1887,1889 (йазз(0т.................... 2727-2728 
КС a есе 462-466, Drop-In. . e 2126-2727. 
1887-1890, 1922 Food Service ie D cue aie 2726-2729 
Буемавһ РЕ 1887,1889 Ғошійіп...................... 2727-2728 
Fire Equipment ................ 1887, 1889 Hands-Free 2725, 2728-2731 
Firefighter Information. ............... 1887 laboratory Е 2727 
ЕГА ТЕ ЕТСЕ 1887 Мор.............................. 2732 
Ў сераоаопавноов 1527, 1886-1887, 1889 Репа!............................. 2760 
Handicap ........... 1888-1889, 1922, 1932 РопаМе........................... 2731 
Highway. . .. ........ 1129, 1922-1923, 1927 . 2726-2727, 2729, 2731 
Hospital. esee 1882, 1888 Бөрсазвавзовавцовасағав 2731-2732 
No Parking & Parking ........... 1129, 1884, Stainless Steel. . .. 2725-2731, 2760 
А 1888, 1922-1923, 1927, 1932 Surgical... pee 270822128 
No Smoking & Smoking.......... 1882 1888 _Utility.......... 2726-2727,2729,2731-2732 
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Siphon - Sockets Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 
SIPHON SLIDE HAMMERS ................... 91  SNACKFOODS................ 1442-1443 SOCKET 
Pumps..... 680, 2633-2636, 2676-2677, 2695 Adapters ........... 353, 704-705, 708-710, 
Sprav Сипа e EAE 1626-1627 SLIDES, SNAKES |. m Ls A ыл, ИБ 770-771, 773-774, 954 
таме e E ЛЕ E E 670, 673, 678, 861-862, 2751 
SIRENS. us 1919 Furniture e esee eere ees 1342 
Місгоѕсоре е ы ишы л АЛ 643  SNAP-ACTION Bit Holders nee а лее олы: 
$КАТЕ WHEEL Switch Thermostats............. 302073060: 3 ВІІПЗе een on С 769 
CONVEYOLS Е 1108 SLIDING DOOR CABINETS ........... 1271 Switches............ 255, 260-262, 264-265 Bit Sets . . 758-759, 761, 768, 776, 852 
НОМ Вай е E 1111 ВЕБ: 769-770 
SLING SNAP BUSHINGS................... 2086 Drivers.. 748, 758-762, 769, 773, 2503 
SKATES, Round Slings Extenders О А 
Equipment Моуіпо................... 1190: Маграт SNAPPER PINS .................... 2152 Extension Bars........... 710, 770-771, 773 
Extensions.......... 497, 704, 710, 758-759, 
SKI MASKS ....................... 1642 SLINGS, SNAPSHOT 762, 769-771, 773, 2147, 2315 
ШШасевәзбвоврвавварввбоптав 1808-1800: ВО. x Re РОО Fiex Handies ЕТ 773 
SKID LIFTS. ............. ШЕН 4 К бае 22-7 1079: “рпа ое 1937220197 “Handles: е DT RI 773 
СПА DAA IOTA ТИ Ие 222222227. 2019 Ніпде Напйев....................... 773 
SKIDDING TONGS .................. 10072 Стале 944, 1074-1079, 1141 L-Shaped Handles. . . ................. 773 
ОАЕ ener bist ЫЛА crit een 1141 SNIPS, ОИЕ АЕА 710 
SKIDS ............. 1132, 1857-1860, 1864 Епфев51о0р.................. 1075-1075 Aviation 222220022 814/561 Табан. 748,754 
1, Әзесозоозвсоввзевозооо 107621077, 1079: вБШЮ08...2222.... 814 710, 759, 770-771, 773 
SKIMMER TUBES .................. 2462 Hoist ..... 944, 1074-1079, 1085, 1106, 1141 ОискЫЙІ............................ 814  RatchetSpinners......... 758-759, 772-773 
Lifting..... 944, 1074-1079, 1085, 1106, 1141 —Electrician's............. 295, 357, 813-814 748, 757-762, 772, 794 
SKIMMERS, Mechanics: дарис л 94А 1074 Fiber:Optic-- 22... 813-814 Retaining Ріпѕ....................... 710 
f Garden: o» st eR ae 10058: Retaining Ріпа. 710 
Мета Со 814,861 Screwdriver Bits ......... 769-770, 773, 801 
Морио 813-814 Shanks 710 
Бе к 500 Еа 814 Speed Handles. 
Offset Bent «or env 813-814 Т-Вагѕ 
Pointed:TIpiss- илл ОУ 813-814 
таіти 814 Universal Joints 
HOOKS rece А НИКО К С 1279 Dede ee 2200 813-814 , 198-762, 767, 772-773, 
Kits; ена eens 2... 1279 SLIP HOOKS, Minnens ЕСЕТ ЕРЕ eee 814, 859 сөге . 785, 787-788, 792-794, 859, 916, 
ОЕМ 1070-1071 aie 1e e 948, 2502-2503, 2505, 3010 
ФШАТМАМ6....................... ІЛ. 1071 SNOW 
Bools-- е eco ыы 1759,1761,1763  SOCKET-HEAD CAP SCREWS 
SLEDGE HAMMERS & ACCESSORIES SLIP NUTS, Brooms ч гышы ишы тан шүү доб! ое: 1106, 1315, 2112-2122 
КОСО ЕЕ 823, 825-826, 860-861, 1949 ^ Brass Kitchen & Lavatory..............2723 Вги$һез............................956 
Polypropylene Kitchen. . . . ...... Er Cleats Кевин 1765 SOCKETSETSCREWS......... 2126-2130 
SLEEPING BAGS ................... 1952 Polypropylene Lavatory ES Белсене 1010 
ИСА ОИ 2-класс: Melting Mats & Accessories ........... 3069 SOCKET SETS 
SLEEVE Roof Rakosi eem S АН ШО EA, 705, 710, 748, 756-762, 768, 771, 
Anchors SLIP ROLLS: -ca ana Shovel Replacement Parts.............. 993 ...773-776, 785, 787, 852, 913, 916-917, 2751 
Bearings ПОМ sse deem etse IEEE 956, 993 
Маната SLIPPERS с a seen nee 1775; Sweepers: ее 990,992 SOCKETS, 
ШІГОМЕген Р 991-992 1/4" Drive 
SLEEVE PROTECTORS SLITTERS, 
КОРСЕ 1690, 1704, 1721, 1732, 1757 Cable.............. 356-358, 670, 844,921 ЅМОМВІОМЕВ ‚ 757-766, 
арб: ЕК NE 991 773-779, 787-788, 852, 858-859, 
SLEEVES, SLOTTED СО e reus eU А 991 913, 916-917 
Abrasion-Resistant . . . . .1704 Bit Sockets Engine Maintenance Kits............... 991 705, 757-766, 768-771 
Acetal Compression Tubing .2854 БШ Ен ЕЕЕ 991 774-777, 779, 787, 858, 860, 867, 948 
Aluminized........... 1732 Front WeightS::.s 2222222... 99] 3, Drive... =... 758, 760-764, 766, 768-769 
Assembly.......... .1704 SKID} ОПОВ сше teas sre E Cai) raesecousodsnaot 771, 774-776, 778, 948 
Baseboard |Heatetisi 2... 3089 Slicer Barsas чагат ышкыла 991 ЛЕШ... . у... 709, 758, 763-764, 766, 
Brass Tubing .............. 965, 2854-2855 SMALL PARTS BOXES & ACCESSORIES ee 774, 776-778, 948 
Cable) Еа. 308-369: 371-373. 370-378; 2. 1307-1308 SNOWBLOWERS ................ 991-992 1) DIVE... coe 709, 777-779 
ОЬ 381, 408- Uu 1088-1089, 1779 2/2 бпүе......................777,719 
Chemical-Protective . 1690, 1757 SMOCKS &TUNICS............ 1752,1756 SNOWPLOW ACCESSORIES & 4:H0le c odes 764, 858 
С . 373 REPLACEMENT PARTS.......... 957,2489 12-Volt Еесігсаі..................... 954 
Coffee Сир....... ..1445 SMOKE гомо... 787 
Cut-Resistant. . . . . nl) Candles е ЅМОМРІОМЅ....................... 992 Deep... 
Disposable....... .1690 Cartridges Drag Link. . 
Document ....... 828, 1383 Eliminators б. 360, 2408 ЅОАКТАМКЅ....................... 940 Extension. . 
Dil 59315: Ее E E ор 3096 Flexible . 
Drive: oe 7315 Aa Exhaustors Бопвовозаваобвоэвпав 2408, 2966 SOAP Hex... . 705, 758-761, 763-764, 766, 
Firestop. mets с 41835: Маювев еее 2096: (Dishes у 2760-2761 UU 768-770, 776, 858, 948 
Flame-Resistant . . . . 1721, 1733, 1735 Dispensers. . ... 1496-1498,1501,2728,2736 ‘Hex Bit. . . . . .761, 763-765, 768-770, 858, 948 
Fluorescent Lamp Protective............ 424 SMOKE ALARMS, Pans fees ee cee nea Ne po MS 1549  Impact..... 705, 758, 760-761, 766, 768-769, 
Heat-Resistant............ 1173251733735: |опрайт Е: lol 1002 NELLE . 114-719, 858, 916-917 
Heating Нетепі.................... 3081  Photoelectric ........ 1831-1832, 2051, 3029 SOAPS, Insert Bit Adapter. a a 705 
НРРЕ (High-Performance Polyethylene) . . .1704 Antibacterial & Antimicrobial Insulated ........... 
JOD TOKOT ео 1383 SMOKE DETECTOR  _ — .................... 1496-1498, 1501 ШОЕ ке ные 
Ка ӨТІ» Ок... Віойедгабабе................. 1496-1493 Morse Taper Extension 
Morse Taper Drill . . .2315 — Multi-Signaling Units. . . . ....... 9. Body Таса. e M 1497-1498 — Nut Driver 
Pippo : 427 Relay Мойџіеѕ................ Car Waslis i. NOn 899, 903-904 Phillips Bit . 
Plastic Compression Tubing Remote Indicator Controls |t ME LSU S 1496-1498,2736 Pipe Plug.. 
PU ЫШ 5.22. Remote Test Stations. . . . ....... ads Най eA eee 1496-1498, 1501, 2736 РОМеГ......................... 
Replacement Parts .................. Laundry ee NOS айтары 1516, 1520 Railing Әмімеі...................... 1316 
Sampling Tubes........... Lotion eet cease en det 1496-1498, 1501 һеау...................... 216, 218, 269 
Тезігге....................... Moisturizing. . ................- 1496,1498 БійейВйі.......................... 
Pumice ронена 1501 Зра РІц0.............. 
SMOKE DETECTORS СООРУ O AUTO eae 1497-1493 Spline. 
Welding... 2..... ЗЕЕ  uosscsonss 622, 1831-1832, 2036, 2051, 3029 Standard 
Wire Marking. ...... . 968-369, 371-373 SOAPSTONE MARKERS ............. 2430 e 
Wire Rope ......... ..1088-1089 SMOKING ААН 
Мемар 371, 408-409 /Мо Smoking Signs SOCCER EQUIPMENT ............... 1479 Thermometer 
Веберїаб!өб is 225040 Torx Bit. 
ЅЦСЕВ..................... 1453-1454 ЅПейег..................... a SOCK ABSORBENTS...... 1847, 1850, 1852 з 
Stations serena AA Torx Female. 
SLIDE UrniHeads ee Universal . 
Boxes & Trays МІНЕР) LL 
Mailers: ..643 Wedge 
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Sockets - Spill Control 


Wheel Bearing Locknut................ 948 
Wrench e eoan 757-766, 773, 776-779, 
ИТТ 858-860, 867, 916 


ЛАН CN E 


Moisture Wicking 
Over-The-Calf ............ 


SOFTWARE, 

Automotive Diagnostic 
Data Acquisition........... 
Data 10006Г........-..... 
Keyless Access ........... 
Label Machine............ 


Relay аме rete ies eiie 


SOIL 

Compactors у ө Башлы рык R 
Erosion Control Fencing 
Moisture Meters .......... 

Pipa ДЕГ: ЕКОО ТҮ, 

|i з-с. тс: 

Spade В... zs 
Таре сы ЕС meetin 


SOLAR 


SOLAR POWER 
Battery Сһагдегв..................... 
Charger Controllers 


SOLDER 


Plumbing: aneen 366, 2424 
Rosini Core ac С 366 
Silver ee 
Solid Wire 
inier esses 
SOLDERING 
Accessories............ 359-360, 366, 1545 
Спе Ирена 362-365 
ОТУТ 359, 366, 2424, 2621 
Füme Extractors 22-22 360, 2408 
Handles a ДС E 365 
Heating Elements ............ 362, 365-366 
Irons & Guns ....... 360-365, 684, 844, 2437 
i j 36 


КҮНДІГІ ЫНА ЗІНЕ T ..359 
DIGI Ros А 221350 
Stations: eee 363-364 
бубе ose A 222362 
Mhermostats s ус .366 
Tool Cleaning Implements . . . . . 359, 362 
Torch Tips & Tip Sets......... . 960-361 
Voltage Controls: 0... 366 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SOLENOID 

Connectors. . . . . 2475, 2477, 2542-2544, 2549 
Replacements, Sprinkler.............. 2764 
Strainers на 2587 
SOLENOID VALVE 

Cables:se erue etes ЕЗ cen 

Cols: ees 

Manifold Accessories ......- 


Override Kits 
Replacement Parts . . . . 
роо 2546 
Sübbases ае 
Subplates--- ое 


SOLENOID VALVES, 


Cartridge зз Шешу nemore 2475 
Combustion 222222222. 2874, 2879 
Dryogenicz- cese oS eO 2880 
DustiCollectot/* а 2876 
ПЕ Т 2 2879 
General Purpose 
МЕ ОДОНО 2872, 2874-2879, 2881-2882 
High-Pressure бїеат................. 2872 
Hot Water........... 2872, 2876-2878, 2880 
Low-Pressure Air & Water............. 2873 
Low-Pressure Ѕїват................. 2872 
Low-Voltage......... 2874-2875, 2877-2878 
Miniature E ees 2549 
ШЕЛ 2. 2874 
Pilote osse 2542-2545, 2873, 2882, 3032 
Pistons estote 2878, 2880-2881 
Веїегалі ео 3017 
Slow-Glosingi- а: 2876 
SOLIDIFIERS, 
Liquid Ese н ае 1604 
SOLUTIONS, 
Calibration: 222520022222 634 
бол шолу Ы 628 
ЕІесігоде:9їогаде 91-9: 2s 630 
Etchingss Й 1511, 1613 
Eyewash ...... 1808-1809, 1812, 1814, 1821 
pHIBüffer- onere 634 
Resplrator Test... oe en sis 1686 
Saline! i с retro USES e 1821 
SOLVENT 
Degreasers ........... 903, 940, 1506-1507, 
КОКК. 1519, 1521-1522, 1581, 2447-2449 
Dispensers’ г ти 654, 1522, 1525 
Hoses: а а. 1629, 2604-2606, 2690 
Sprayers 2.2222. 936, 1001-1002, 2461 
SOLVENTS, 
Adhesive Cleanup .............. 1519, 2216, 
Race creer canna EN. 2227, 2236, 2447 
Cement С 312, 903, 2822 
Finish: eae ce mentees 1520, 1524 
Gasket Remover .......... 1612, 2216, 2227 
kaboratory eee a 359, 634 
Parts Cleaner........... 642, 899, 940, 1613 
Parts Мавһег 2...6. 642, 899, 940 
Penetratingis а 899, 2442 
Windshield Washer ............... 901-902 
SORBENT 
BOOMS SAE 1847, 1850, 1852-1854, 1856 
ШЕРЕЙ$ Е 1864 
Drum Covers Е: 1846, 1849 
MatsiS; RUOS E и 1846-1847 
Pads: ene 939, 1527, 1845-1856, 1864 
1847, 1850, 1852, 1854-1856 
1527, 1845-1851, 1853 
Socks & Dikes. . . .1847, 1850, 1852-1856, 1863 
Spill Control Kits ..... 1527, 1815, 1854-1856 


SORBENTS, 

Acid & Ваве.............. 1851-1852, 1855 
Bodily FIG ноаен зад. 1853 
Chemical . ...... 1845, 1848-1853, 1855-1856 
Hazardous Material 

oil . 

Petroleum ; - 
Powder ае 1848, 1851-1852, 1856 
Spill Control......... 1523, 1527, 1845-1856 
бізіс-Несісізпі..................... 1853 
Universal........... 1523, 1527, 1845-1848, 


Proofing Material.......... 1921, 2763, 2834 
САА 2037-2040, 2052 
SOUND LEVEL 
ДЇаПП$ saeco sk 624, 1919-1920, 2052 
Meter Саїїргаќогѕ..................... 
Месси Е PR 539,624 
SPA & HOT TUB 
Chemicals... eee ІІ 1481 
ише» PM EE 2641 
po pe 25 
АП Mer nace Ы tam E 2641 
ЕО dau КК: 1474 
SPACE HEATERS 
VUE 3068-3070, 3073-3074, 3077-3079, 
ET 3082-3084, 3086 
AE SAVERS, 
re E 1358 

SPACERS, 
Pallet Back... reser seven. 1242-1243 
ll RT 2586 
Pull Station биагб................... 2053 
prise LE Ln 2149 
SPACKLING COMPOUNDS ...... 1597, 1604 
SPADE 
В{б eer one E S 698, 713, 715, 2252 
Connectors. oos eene tete 280, 383 
НІНЕ т eren onan gent 697 
Terminals i.e oe am esa EU EE 280, 383 
SPADE-HEAD SCREWS.............. 2102 
SPADES 222600052 997-998 
SPANISH 
Engineer's Reference Manuals ......... 2054 
Fastener Reference Manuals. . ......... 2054 
uj MM P уыт тиш: 1907 
505 Сеен 1898 
Training Materials 
SPANNER 
SerewüriVetS...- esee see eee 799, 801 
Wrenches........... 772, 780-782, 790, 859, 

UR e 913, 915, 2708, 2767 
SPARK IGNITORS ............. 3032-3033 
SPARK PLUG 
Feeler баев... 913 
Gap баевты EL ты 913 
li p ER E TTE 2141 
SDEKOIS ^. canai na anano 758-760, 765, 913 
MOOS e SL E E ne т к 
SPATS: i eor ree 1735 
SPAI 
E 645, 860, 885-886, 1453, 1455, 1458 
SPC 
Сайрег neither 2327-2328 
Connecting Cables & Adapters ......... 2336 
Depth Gauges ................. 2329-2330 
Micrometers 
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SPEAKER 
ССА ААА IEEE 2037 
| ror еа oe 2023, 2039 
Cables еен rhet нени 341-342 
НЕН 2040 
Enclosures cose ener renes eee 2039 
НоцеіПО5 „2. ее. 2039 
ИНА ТЕ 347 
Microphones .................. 2028-2031 
ИРЕ E E Ри 343 
Transformers еа 2040 
и САВЕРН ра асра 341-342 
SPEAKERS, 

2-Way Radio «ecce eene 2030 


Bird Control . . 


Public Address System ..... 2037-2040, 2052 
Warning. -2 emere ccs 1919, 2052 
Wireless 490, 684, 2022, 2037 
SPECTACLE KITS.............. 1671-1674 
SPECTACLES, 

Бату 1650-1661, 1663-1664 
SPEED 

Bumps & Accessories ................ 1129 
Limit Signs 

МШБ 22-ы 
Backs ао. 
Tester Reflective Tape 

Testers 


... 27, 85, 153-159 
.. 2542-2544, 2551 


Bushing Kits. . . . 
Flange Coupling 
Torque Arm Kits 


SPEED REDUCERS, 

@-Бабё «nme rerit 
Indirect Drive . 
Parallel Shaft . 
RiglhtAngle е 


SPHERICAL NUTS.................. 2317 
SPIDER BOXES ..................... 404 
SPIGOTS, 


SPIKES, 
Landscape 
Marlin . 


SPILL CONTROL 

Absorbent рабо 939, 1527, 
.. 1845-1856, 1864 
.. 1861, 1864-1866 


Accessories . . . . 


Basin Grate: HOOKS! - esters nm 1868 
Basin;Inserts 2... 1868 
Ва51П5 елка URDU ROSTER 1863 
Berm Accessories .............. 1862-1863 
BONS echo aue Bes rea 1862-1864 
ВАЕ EE 1859 
pono fewer MNT 1861, 1865 
CANS ноне 1861, 1865 
DfrainiGevers ы колл: 1867 
Drum Management Systems ...... 1857-1858. 


Spill Control - Sprinklers Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Floor Dams 1853,1863 SPONGES, ШЕ ae 196,906-907,1596, бамеп................... 994, 1000-1002 
Ра. 18277 "Abrasive:- с.-д зылуу чыл 936742350 р ср: 1606-1609, 2429-2430 бгамйу-Реей.................. 1626-1627 
Pallet Ramps +» 1840, 1857-1859 — Cellulose ...................... 905 1540 Рпітвв............. 9071599116071608 EI НУРЕ ТГ 1627 
Pallets 21857-1861, 1864 CONTOUR 22222222222 154072360) ЕА 2223 24992963 абиба... 1001-1002 


КОШ КО о E содовой 1864 |ботегзататпа: 2... брдізлі5..-..2..-..2.... 1631,1834,3012 Іпвесісійе........... 994, 1000-1002, 1022 
SIOnSis асайын tence 1527,1887 Decontamination ШИВ. неа 1623,1686 — Kitchen............. 2139-2740, 2748-2749 
Sorbents ........... 1523,1527,1845-1856 Шгумай....................... Мапа 1002, 1014, 1591-1592, — Paint .............. 1002, 1619, 1625-1629 
Staton овосресиороооповооаоно 1521. 1953 АО 22222222200 08 1611,1953, 3011 Pest Control... esee 1000-1002 
863; Erast rese see mess Ме... 994, 1000-1002, 1525 
932, 1239, 1244. 1843, 1864 Рбаре aaas SPRAY BOOTH Pressure-Feed............ 1625-1626, 1628 
ГОЦЕ а celos Pe Соаіпоѕ. „=... i624 m Pump:Cartss aa a nis Urs 1002 
SPILL CONTROL KITS, Microfiber 2: Filter Erames о 3058 SONEM 579 936, 1001-1002, 2461 
ВОШ ШО 18560 РЫШ а А а т UE Filter: Grills: 222222222. 3058. -Suction-Feed....- rene 1626 
Chemical.......... 1855-1856 Sanding; з-с с 2307: 2369 ИП НОНЕ а е 3058 Теше 0997 887, 1604, 1629 
Hazardous Material . . 22-1859 ScrubBing 2 omar зз; 887-889. 905. 1515; ІН. 16245305 WU Т о ш о АВЕ 1002 
Мегсшу 2. АСЕ Ты МЕ! 1548-1549, 1622 Lighting Ріхїшгеѕ.................... 1624: ТИФ ӨГ so one wees 1525, 2743 
Neutralizer 2 ШпегРарег оон 16247 Мапа 1000-1001, 
OFON eum Il d Masking Рарег...................... Rr NN АСЕ AE 2739-2740, 2748-2749 
Universal i 60гарб5/:2-.225:5222122220222...... 860 
SPREAD CYLINDERS, 
SPINDLE SPOOL SPRAY BOOTHS & ACCESSORIES НУГА анне енна 2469 
Cart Wire Caddies .................... ВИШ о хл о 1624, 3058 
Carts: 222222222222 -Ҙл 847, 1164 SPREADER 
Биле лк к E 2412  SPRAY GUN Beams ЖЕЕ ДОТ Санап 1061 
Васкес 848, 1249, 1273 Сівапегѕ...................... 15066132 Соо 957 
Cup Ве о 1825. КШ tae ose И 957 
SPOOLS, СОріШпев: reme rines 1625-1627: Deflectors!- Per eser E ы: 995 
CUPS: ac eene germen 1625-1626: ӨСТееп 22 1620 
Extensions sooner eiTe кы НЕ) G25 ees Spray;Systems-- Е 957 
Filters: euis 1625, 2575, 2589, 2603 
Regulators: «termo meme 1626  SPREADERS, 
Replacement Parts ............. 1625/16289 Ва 831,834 
Flute;/Taps csc 2267-2268, 2270-2274 pease A 1628 Fertilizer: =... 957, 995-996 
Point Taps ..... 2262, 2267, 2270, 2272-2274 Пре ае 1625, 1627-1629 Hydraulic]: 22670721777 2469 
Rings лш: .2157 ValV6S аиа 1626: Salbe E EIE 957, 995-996 
НБ EE E .2381 
Saws I ездш ..731 SPORTS SPRAY GUNS, SPRING 
Lr En TEES Us 209: Dink Сое. 1817-1819: Ае ое 162571628 АвФФтте е 2158 
ОПАК Е ра Compressed Аіг..................... 1626: Calipers 222222222... 2326 
SPLASH GUARDS Equipment: eie und RA 52 Conventional ............. 1625-1626, 1628 Сіатрв........................ 832, 2534 
ОА ete os cero etel 953, 1493, 2728, 2732, 2751 Engine Сівапег, .....................1626 Collets .. ИАЛ 
SPOT Gravity-Feed.-. с 1626-1627: 7 DiVIders 2.2222. 2326 
SPLICE CONNECTORS & KITS Brüshescot ee dede EN RETE {1543 Insecticide 2.2222. 10027 Hihges е: 2009-2010 
са N AE 343, 348, 351, 381, 383, Coolers & Accessories. . . . . . . . 293-294, 2921,  Paint................... 1611, 1625-1629 Latches . Кола со SIA 
КОСАЛКЫ aH 386, 388-390, 392, 2173 о. 20091; 2906-2998; 3000-30017 Pressure-Feed; sci. see «9102571628: — МИ8.......................2055;2085 
Removers......... 903-904, 921, 1516-1517, ЅЇірһоп....................... 1626-1627  PilotRepair Кіїѕ..................... 3038 
SPLICING JIGS | Т 2 eret evade 1519-1521,1577 Suction-Feed.............. 933,1626-1627 Ріп Аѕѕогїтепіѕ..................... 2150 
D:Ringi: аа 2173  Watering Етійегѕ................... PTOA Мате ЕЕЕ: (152571591530 110 ІШІН ИЕА 2150, 2154, 2321 
Plungers НТ 2321 
SPLINE SPOTLIGHT SPRAY VALVES, Реа cia зыт шол: 2512, 2514 
SOCKelS скы ыт I иы е ТӨЗІТТІР Татре 35222222222. 441-444,488 Ішінісайоп......................... PAGS). 5S napss: сары ао ы о а 1937, 2019 
780-785 Remote Сопігоіѕ ..................... 972) Prerinse- о: 2740 іе... 2179-2180, 2187 
Thermocouples е 230 
SPOTLIGHTS, SPRAY, Washers: esee EE R 2094 
709-710 — Cordless............ 517,530,670,680,972 — Antiseize .......................... 2443 5 WoundjTilmers 22222. 420 
Handheld Е 530: Antiseptice Е 1807, 1809 
1808,1813 НІП (High Intensity Discharge) Blood Clotting: 222... 1807,1812 SPRING RUBBER, 
НАД Да КГК TR ИТ М2 1022-1023 1807 222222 7/0 
SPLIT Medical & Пепігі..................... 488 Не coun deme 1809 
Lock Washers ............ 2087, 2094-2095 ^ Rechargeable.... 517, 526, 530, 670, 680,688 Оиѕї Мор.......................... 1536 SPRINGS, 
Rings ecce УЫ к ern 2157, 2748/2 Vehicle а 969-970, 972,976 Fire Extinguishing................... 1829 Air Brake 5биррогі.................... 965 
Fire Retardant- 25). /csccsaacn ат у+ 1182929 Bed BOX ша келк ае 1471 
SPLIT-PHASE GEARMOTORS........ 74-76 SPOUTS, СТ 7 15894 Cable Зоррой eoe nes 266, 319 
Батша 2746; 2748. Ееее. 359,872,2449 Сотргеѕѕіоп.................. 2158-2160 
SPLIT-PHASE MOTORS, Beverage & Condiment Bottle........... ӨЗІ» Jolie retener eres 1834 Extension 319, 1121, 2158 
2-SDped: е 8,56,61-62 баѕ Can & Oil Сап................... 1842 Swelling-Reducing .................. 1807: "Garage оог оа. 1121 
Belt-Drive.......... 35, 56, 61-63 Window Antifog.. ecce QUIN БАЗИ АЕ 2015 
Direct-Drive........ . 58,61-62 SPRAY Window Cleaning...... 902, 1502, 1511, 2446 Мивіс Міге.................... 2158-2159 
General Purpose .. 78:591627 ‘Adhesives... «eee 906; 2216:2223; ZING anua raora ca sx x I E 16062 Precision: m mra eras esee 2159 
Pump-Duty. 156700: 2095 е 2225-2226, 2236 Stainless Steel... .......... 266, 2158-2159 
АП ерїбб eee eM eR naan 1807 SPRAYER Torsion. Ж: ar monet ын 2158-2159 
SPLIT SYSTEM Bottle Вазе... „= „оа 1525 Extension Мапӣѕ............... 1002, 1591 
Air Conditioners. . . ............. 2994-2995 Bottles & Accessories Eltern EEEE 2575,2589 SPRINKLER 
Heat Ритрѕ................... 2904-2995 ............ 1520,1522,1525,2457,2743 Н08685.............. 1626, 1628-1629, 2606 Diaphragm Replacements . . . . ......... 2764 
U s e о ЕЕ 1523, 1533 Ритрѕ........ 1002, 2652, 2669, 2692-2694 баш065............................. 571 
ИНЕ 1609 Replacement Parts ........ 1626-1629:2743! 0 Hose Swivels 222222222 2764 
Cleaners. ........... 359, 898-899, 902, 904, 
о 921, 1505, 1509-1511, 1517-1519, SPRAYERS, 
ИВЕ 152152441; 2446, 2449: АИ 


Coatings. . . . . 359. 906-907, 1603; 1609, 1631 ЈАВИ 

Deodorizers .... 1512-1513, 1521, 1775, 3011 Васкраск................. 994, 1000-1001 Solenoid Replacements............... 2764 

Disinfectants .... 1502-1503, 1505, 1509-1510, ical... 994.1000-1002; 1525. Өргау Неаб... 2764 
pdgtovsesnuanteaednD de 1519, 1521, 3011 ae cete o fM T E S 

КӨЙ клише е 2236,3012 Сотргеѕѕей Аіг........ 936, 994, 1000-1002 Tools... 

каты е 3011 Concrete Sealer................ 1001-1002 Valves 

Grips ecce NS EGO 1611 Пе... 1001-1002): Ме. 

LUSCH Ол 22 1626, 1628-1620, 2506 Реве... 994 

iium 555525022026 ТЕ 223653012 Drywaller cete E 887 SPRINKLER EQUIPMENT, 

Lubricants . . . . . 898-899, 901, 921, 2438-2443, Engine Сівапег...................... 1626: Underground). -esse eee eere 2764 
ET EU I EE 2445, 2457-2459 Firefighting ........................1001 

Nozzles ....... 1014, 1592-1593, 1629, 2743 Ғоатіпо...................... 1001, 1525 SPRINKLERS, 

Рат Removers с... 1519 Form Release 0й.................... 1002: Іама 2... 1012 

[Пр тор аа Он чүч terre men 1002 
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ШЇ 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Product Index 


Sprocket Bushings - Step Stools 


SPROCKET BUSHINGS............... 115 
SPROCKETS, 


SQUARES, 
АОИ онен 882 
Brass ааа 2193 
Carpenters... eie 882, 2342 
Combination; soe у IE 882, 2427 
Drywalk: 222202222. 882, 887 
Framing oreet Ure sre 882 
аус оса зо ЫК 882 
Machinistisss ЕЕ 2342 
Magnetic... eire case ees 2426 
Ваен а 882 
IUe E . . 082, 887, 2427 
ШУ Шебер Е 
SQUEEGEE 
Blades: 1547, 1550-1551, 1581 
Handle Adapters .................... 1551 
Handles & Frames . . 1534, 1541, 
1546-1547, 1550-1551 
АНААН Не 1546-1547, 1550 
ЕЕРЕЕ 1546-1547, 1550 


.. 1546-1547, 1550 
.. 1546-1547, 1550 


Vacuum Cleaner. ............... 1564, 1575 
Wet/Dry Vacuum ............... 1564, 1575 
Window а ена 902, 1532, 1550 
STABILIZER 
Јас пее 1124 
АСКЕ 963, 1124 
STABILIZERS, 
ТЕР 964, 1102, 1104-1107 
КИТ т ann a E 1217 
Engine Oil е RISE 893 
КИШКЕ И ТЕ ud eR seo ens 1177 
ladder... ese 1040-1041 
"eet IC T ETT 1481 
Ремег біеейпод soon cernens 896 
Transmission. ener repere eie ees 896 
STACKERS, 
Hydraulic cca ener 1173-1175 
Pallets; ТТТ Т 1170-1174 
STACKING 
Bins & Containers ..... 994, 1290-1301, 1308 
Спа Поет 1187, 1341 
Chairs .--.-.-- ‚...1341,1446, 1483 
End Plates...... 2543-2544, 2548, 2550 
RACKS. UE 1247 
STACKING KITS, 
аме TE 2543-2544, 2549 
STAGE LIGHTING CABLES ........ 339, 404 
STAGES, 
ТТТ mene exu 1028, 1043 
STAIN REMOVERS, 
Саен 903-904, 921, 1517, 
РОЖЕ 5 1919-1521, 1577 
Concrete: еее 1519, 1594 
Exterior Surface. . ..1482, 1511, 1519 
ULT аа 1511, 1516 
Mold & Mildew. ................ 1509, 1519 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


STAINLESS STEEL CLEANERS Storage Bi. ДЕ 
E ЛАДА 902, 904, 1506, 1518, 2446 — Strainer............. 

IL E 
STAINLESS STEEL, TNO 222222. 
Anglos E A д: 2185  TorqueTester......... 
Bal oec doa А ы к кы: 2186 Tubing Bender 866 
Blank, Flat, Bar, Plate & Sheet Ме... 2358 

АРЕСТЕ 2179-2180, 2185-2186, 2188 ^ Water Неаїег.......................2716 

Grating &Т@ай у. E залынын 2194 Welding 2426-2427, 2437 
Bod 222222222959. re ra ee 2184 Work ... 1031, 1048, 1166, 
Roll 278022202222 220 1327-1328, 1330, 2427 
Strip 221867 WrenchiSUpports: е 948 
ЕБ 2186 

STAPLE 
STAINS, Пе... 668, 683, 888, 2500-2501 
Concrete oer Renee ree ПОО DS d ДЗ с а 1360, 1399 
p pe cH m 1518 

STAPLERS, 
STAIR Air-Powered 
Carpet Installation Tools А 
Chairs & Ассеѕѕ011е5................. 
Climbing Hand Trucks ........... 
Gauges 
Landings 
Lights... .. Packaging 
Nosin Pneumatic e сыл ла 
Treads & Tread Covers 

eerie ar eerie stances 1047, 1877, 2194,2197 STAPLES, 

Сабе eerte tees ae 888 

STAIR RAILINGS ................... Юл CAnon 1.1399, 2501 


.. 2500-2501 


Mezzanine . 


РЕШПИ ейи саис ОТОТ ЖАПОН Стома 
Safety .... 
Steel РЕТТЕН ТП оо 
REN еы .. 2500-2501 

STAKE ТАСКЕГ:-2.22.222..,........: 888, 2501 
ШЕЕ RAD DO ТЕ ААА НАБАВКА 715 
ЧЕКИТ ОРОКЕ EE ROC 1920 STAR 

Screwdriver Bits ............. 704, 800-801 
STAKES, SorewdiiVers аена 797,799 
Earth & Ground Теѕіег................. 
Матта: START KITS, 
Е NUR Refrigeration) Жс уелды eee 3031 
STAMPS & ACCESSORIES START-UP KITS, 
Terre ЕДО E 1363,1405,1901 Аіг Сотргеѕѕог................ 2567-2568 
STANCHIONS ................. 2042-2043 STARTER 

Alarm Panels ix sese erre 2632 
STAND PIPE THREADERS......... 870-871 Cables .............. 

Control Panels 
STANDOFFS & STANDOFF CAPS НЕН. 
ЖЕЛ Кр А есе ыг сз 148-2149 LEVELS. eee eee 

Pilot Lights 2: 
STANDS, 1001585... ene xa n 
Air Pufifigns- eree ea a E 3060 
Automotive. . . . В STARTERS, 
Bench Grinder Compressor Моіюг................ 165, 167 
Beverage Dispenser............. 14441,1817 Елате... 
Cardboard Ѕїогаде. .................. Fluorescent Lamp 
НТ. 657 
Computer. .... : 
Concrete Mixer . . 
Conveyor..... 


Core Drill . . 
STATIC DISCHARGE (SEE ESD) 


STATION BLANKS, 
Маме 77 2542-2544, 2549-2550 


Absorbent Pad 
Вас 


Computer. ........... 
Desoldering............ 

Diaper Changing .................... 1495 
Emergency Eyewash....... 1821-1826, 2741 
Gas Detector Docking ...... 1800-1802, 1805 
WAN Sis Scans rem шыны ERR 


Laptop .... 
Machine. . . 


lockout e ооссово 


SER 1113, 2354, 2427 
.. 1371-1372, 1923-1924 Rework ............... 
Right-to-Understand 


Safety Таоа 


Signz ce. 
Solderin 9 
Step...... 1031, 1035-1036, 1047-1048, 1350 


Find even MORE on Grainger.com? 


РР 1343 

ЕЕ Ре 1552 

ЖКП” 363-364 

1527,1863 

Wash oeei 1824, 1953, 2725, 2728-2731 
Washdown Hose ............... 2743, 2909 
Weather- -ciini mee ere es 582 
STEAM 
ВОЇёЇ$\ се алы esee totes era 3090 
Convector.Verits а. 3037 
RadiatorVehts--- 2222.22. 3037 
Sterilizers: а 641 
Unit Неаеге 3090 
STEAM CLEANER HOSES............ 1594 
STEAM CLEANERS, 
Carpet & Upholstery. ................. 1590 
Pressure Мавһег.................... 1590 
STEAM HEATER 
Cabinets: оао. 3089 
Diffüsers ан 3090 
Enclosure Covers a еее. 3089 
ЕПСО ВЕ еее EE 3089 
Wall Sleeves ta eee ene 3089 
STEAM HEATERS.............. 3089-3090 
STEAM HOSE 
Assemblies... eere 


STEAM TRAPS. .......... 2902-2903, 3038 
STEAMER REPLACEMENT PARTS. . . . 1462 


STEEL, 
Нідћ-Сагроп. .................. 2181-2182 
Low-Carbon (Mild). ............. 2179-2182 


STEERING WHEEL 
Covers 
Pullers 


STEM EXTENSIONS, 
BalliValVe ГІ. 2864-2865 


STEMS, 
Acetal Push-to-Connect............... 2850 
Caster 


STENCIL 
Characters: а. 
[AWS cei eere RI E ere HEB 


Oil Boards: < erneuern 
Rollers & Brushes . . 
утро От 


СІЗ ЕПС 22. 1894 
STEP 
ВІОСКЕ сс о оосо 2317 


Drill Bits. . SU) 
Key Stock. . 2177-2178 
Lillo iere o eere RR ені 514 
Stands . . . . 1031, 1035-1036, 1047-1048, 1350 
Stool Replacement Райѕ.............. 1047 
(rashiGans ч ree E 1557 
STEP STOOLS, 
а ва аа 1031, 1047 
ӨГӨ е 1031 
РАВНО ое 750, 1047, 1350 
Steel M RE 1031, 1047-1048, 1350 
i-79 


Stepladders - Strips Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 
STEPLADDERS, STORAGE BIN STORM DRAIN INLET GUARDS Suspension Relief . . . . ..... 1780, 1782, 1785 
Aluminum 22... 1024-1027,1031 Саріпеїѕ........ 1272-1273,1281-128472055 1 222222222222... NGAGE: IE DIS e ш EE 1102-1103 
Dual-Access. ..... :-41024-1026:10287 бапа- 222255222222. 1280 Ппегта! 1тадег. =... 612 
Fiberglass ....... ..1024-1028,1031 Рімійегѕ................. 1289, 1291-1296 STOVE TOP REPLACEMENT PARTS ... 1462 Тіе-Оомп..................... 1102-1106 
Oodd 221029/1027, ОЗТ Hoor Тапа 222222. ..1250 Tow .. Т елес лч 105, 1105 
deanaoBeoconia .1031 Рапеіб.......................1280,1287 STRAIGHT Tubing 308, 312, 2796, 2829, 2837 
Benatgandddtbogdotmdagg bono 1008 Racks.............. 1280, 1285-1286, 1298 Ғй006......................... 8821309 — Vehicle Recovery... ess. 1085, 1106 
Flute Taps;- 2. 2141, 2262-2264, 2267, 
STORAGE BINS .......... 11273:128951207/ EIS 2270, 2274-2215 
SCE eee сз eee 953, 1047 Router Вйв.....................730,2297 
. 945,953,960 STORAGE BOXES, Shaft Grinder Abrasive Wheels 
АЕК Урааа иан ДӘНІ “ы айы. 723, 734,2383-2385, 2388 
ылымы wari B жб RR ERU 641 FoodService.................. 1451-1452 STREET 
ООН ones ое 994,1301 — STRAIGHT-BLADE Brooms & Вгивһев.............. 1539-1540 
MENS ККК ARAA 914 il wees eel 400-1403; бота. 226307 Кеуѕ aaea naana saa ea a a aai DONANT 
904: 1274-1293: Пе 322 
ПК 224 242222. 1297-1301; 1306-1308: РІШ... 326-327, 330-331 STRETCH 
ВИСЕ К Л СУ ККК ое 2443, 2457 Stacking .. . .994, 1293, 1297-1301, 1308, 1381 Весерїасіеѕ............. 322-2025 321,404. Мара 1418-1420 
ЖЕШ а 2414, 2416-2417 — Tool...... 741-744, 748-751, 844, 1301, 1308 Wrap Cutters & Machines ............. 1421 
TRUCK... esee 755, 958-959, 1301, 1306 STRAINER 
Replacement Parts ........ 2895-2897, 2899 STRETCHER 
STORAGE BUILDINGS Sorens i onere se serene 2896-2897 Casters. . . . 1192-1193, 1199-1203, 1206-1211 
ne E EE 1312-1313, 1838, 1858 Lifting Нагпеѕ565....................1951 
STRAINERS, Ел. 1951 
Paint Mixing. . . . .... STORAGE CABINETS, Abrasive ВІаѕіїпо.................... 2402 
ГИ е Са; Aerosol Can: -sia ianen 1270:1276, 1840 Ваке 2897-2898 
Static Discharge .... Bins cere 1264 1272-1078:1281-1284: Cooking e 1451 
Temperature Indicator Fastener Аѕѕойтепї................. 2055. Шап... 2722-2724, 2728, 2748 
Ша с ыды imet 1337: 1344-1345: Food: 57e e eese ина А 1451 
STIRRERS, Flammable Liquid .............. 1836-1840  In-Line............. 2691, 2694, 2897, 2902 
Laboratory: =... 646,651 Flammable Material............. 1836-1941 MeSH: есы з шт ыу ESAS 2723 
Garages е Укы A ҮҮ А 1924*. АРЫ ао 1622 
STIRRING BARS .................... БАБ Gas Cylinder. e лш А ШС 1841 Ритр......... 2635, 2641, 2675, 2677, 2691 
Hazardous Material............. 1836-1841. Sink: ee 2122-2123, 2728 
STOCK Jobsite...... 741-742, 1260-1261, 1266-1267 5оіепоі0........................... 2587 
Boxes & Cartons ............... 1400-1403 Mobile ............ 742-744, 747, 946, 1146, Ѕисіоп.................. 2495, 2635, 2677 
Сай а ШЕТАЛА 1154; 1166-1167, 1265,1268, Т>... mee 2897, 2902 
Pickers. aiei aeee nani 1032-1033 ОИУУ 127112724275. 1802. Кппа ccs sxe кы. 2757 
ІНГЕН Сай 1147-1148, Modular 1167, 1271, 1324 D aAanuososoncosnaannod 2895-2896, 3038 
К е Аз 1151-1152, 1154, 1158 — Paint 15:22: oaa aa 1839-1840. 
Picking Ladder Conversion Kits......... 1038 Parts .... 1166-1167, 1260-1274, 1281-1284, STRAP РОМЕ 404 
Picking Ladders........... 1034-1035, 1039 ...... 1308, 1320, 1322, 1330, 1346, 2055 Сіатрзѕ....................... 2533, 2535 
ИСКО 1147-1148, 1154, 1158-1163 Редроагӣ................ 1264, 1267, 1270 Fasteners. emer 2171 STRIP 
СЕ 1837 Load Huggers 5с Жс 1104-1106 Brushes & Accessories ............... 1117 
STOCKROOM TRUCKS PreassembIed сс у к 12581 AWrenches's: е 791,865,915 Heaters ........ 3063, 3065-3066, 3079-3080 
БАРИВ 1148, 1151, 1154, 1158, 1160-1162 2222222. 1200:1270:1281-12927 Lighting Fixtures .............473-477, 479, 
A oe SERIE ARMOR UE 1284, 1330, 1332 STRAPPING ARAB BREA AARON АКЫК E a A| AOD, OUS, 
STONE SEALANTS. . . 1518, 1524, 1533, 2230 5аіеіу....................... 1836-1840 Buckles ....... 1103, 1425, 1427-1428, 2535 
бесу 1258; 1260-1271, 1276; Синего 815, 1423-1424 STRIP DOOR 
STONES 727242222 1281, 1283-1284, 1330, 1332 Dispensers............... 1406, 1422 1428) Bulk Rolls... eee 1118-1119 
Ритісе Та AR 1482,1549 — See-Through ........ 1260-1262, 1265-1266, Edge Ргоїесіоге..................... 1429 Hardware................ 1118-1119, 1452 
Rotary Tool Grinding . ТОВ ОЗОР 1268-1270, 1272, 1281-1282, 1346 Напа То01ѕ.................... 1423-1428 Веріасетепіѕ............ 1118-1119, 1452 
Sharpening secs eee ra nene 811,2393 Stainless Steel............ 1202, 0206-1270) Ке... 1423, 1425, 1428 
Mabie Тор Ее T2561. Machines aee eneee eaa ah 1429 STRIP DOORS ........... 1118-1119, 2409 
STOOLS, 100122222. 741-746, 946, 1146, 1166-1167, Sealers............. 1423-1424, 1426-1428 
Bar ae E Red ПАБ 1261-1265, 1267-1272, 1281-1284, Ѕеаіѕ................... 1423, 1426-1428 STRIPING 
Cleanroom......... 1334-1335 ЕТЕУ 1322, 1329-1330, 1346 — Shears............... 813, 815, 1423-1424 — Machines................ 1611, 1627-1628 
Creeper ........... Bree ОЛО ЛК МАПЕ 1951999: таре 1395-1397, 1425, 1428 Paints & Chalks ................ 1609-1610 
ШАШ «ss 20.1935 | ШӨМЕН... 12601262 Tensioners ТЕ 1423-1428 
Ergonomic......... 1333-1335 Е 1285-1267, 1269-1270. К05................... 815, 1423-1428 STRIPPER REPLACEMENT PARTS 
ESD oe m 1334-1335 — Wall-Hung .......... 1270, 1273, 1276, 1840 Tools, Pallet............... 615 1422- ШАҢ еее врео od e d 358, 844 
Laboratory .. ....... ..1333-1335 — Wardrobe. .......... 1260, 1265-1269, 1337 
ОСЕ Е .. 1333-1335, 1350 Мейей............. 1234, 1260-1270, 1281, STRAPPING, STRIPPERS, 
пор ..1333-1335, 1350 ...................... 1283-1284, 1330 ^ Banding....... 1423; 1425-1428; 2533; 2535. Вазердайр 2... 1524 
АТЕВ 750; 1384-1335 Wire & Terminal с-з... -....... ПАТО Ра пес erem 1423, 1425-1428, 2535 Саре... ... 337, 357-358, 383, 670, 813, 
ер... . 750, 1031, 1035-1036, — WorkTable............... 1146, 1166-1167, РоІуеѕіег................ 1425-1426, 1428 839, 844, 852-853, 857, 921 
Е . 1047-1048, 1350 неет ттт 1822, 1329-1830 Polypropylene ............ 1425, 1427-1428 357-358, 839, 844, 852 
Storade-s КЕ 750 ЧЕК О О 142372833; 2530 FiDe[zODti C2 ЕЕЕ 357 
Swivel sese 1333,1335 STORAGE CASES UNTERE aE A039 Floors est o P meee 1522, 1524 
iTooliTrolley: е. 946,1334  ..... 1301, 1305-1308, 1566, 1685, 1731, 2800 PS 383, 839, 852 
STRAPS, Wallpapers: Sit ЫЕ КОДЫ о ДЕ 1622 
$Т0Р STORAGE DRUM ПНІ Conduit. е. 312 Wire... 337, 357-358, 383, 670, 806, 812-813, 
COl 225.22.222. ........94 123 9 Оеграске Б 1135, 1855, 1865  Antistatic Неві....................... BOY jii: 839-840, 844, 846, 852-853, 857 
Controls . . . . . 235231: 2391242247 2067207 Най 1140,1861 Antistatic Wrist ............. 561, 920, 1323 
M T EN SE T EE 1922-1923 Backboard ee e ср ы от 1951 STRIPPING PADS ... 1536, 1548, 1584, 1586 
STORAGE DRUMS... 1135-1136, 1865, 2695 Battery бгошіп0.................... 922 
STOPPERS, Binocular Floating . ............... 2041 STRIPS, 
Гат e t ee 2723, 2748 STORAGE LOCKERS, Cable аа аена Ei 1394 Barrier 
[EDT de EE B е ы ск ЕЕ 1258: Cam Arm. Е 1394  BunaN.... 
Cam Buckle: т-ду шыбыр: ШІМЕЛШЕ 5 polantiTestc ЕЕС 918 
STOPS, STORAGE RACKS, ОПОВ 222222022201. 1394. Ре аон 2....1.ш02. 2215 
Back. 1320 ВИ 1273, 1280, 1285-1289 Column Ргоїесіог.................... A130 Э Firestone sie deer tei ele 1833 
Bulk..... 1140:1224-1225:1221,1232-12347 Сопи... 309-312 — Magnetic ............. 827-828, 1367, 1889 
Ser eerie 1239, 1241, 1246-1249, 1273, 1280 Copper Pipe & Tubing ...........2796, 2829 Nitrile Rubber.......................2202 
[и Ж Е 1985,2003-2005,2762 m Cantilever aa 1246 10955-АП.................... 17/6/1719: Plastic ВиК 1118-1119 
End кыйна 1092, 1108, 2554, 2806, 2850 ^ Chemical ........... 123971247- 1521:1522 Duct e tee 2. 2829 Powers 222 299, 345, 402-403, 
Kick Down «52003. Gravity- Flow ................. ..1248 Equipment & Furniture Safety.......... У S E 1320, 1324-1325, 1343 
Pallet Truck cce Lr МОША 0 1280 Gs laastiegaonosonDannsecaanmidadhabn 8677 RübDerz сту ЕВА 2199, 2202-2204 
Water Supply... 2718, 2723, 2744, 2807, 2850 РаПві........................ 1241-1244. Ho0K SLOOP 5:5. сл сс 13947 ЕВЕ ЕЕ 1129 
Ріре...... 84711651240, 1246; 124851273 logistic’. retener 1104-1106 — Seal.......... 1122, 1386, 1999, 2001, 3092 
STOPWATCHES ..................... 580 ҺеСо 0... 1232-1233: Ріре........ 308, 311-312, 2796, 2829, 2837 — Shelving Ваѕе...................... 
Turnout: аваг: 1946 — Reclosable Ғаѕїепег................. 394: Помен 1879 
Өеп EE EE 1951  Slip-Resistant ................. 1878-1879 
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Sponge Rubber ........... 1999,2199,3092 SUCTION SURGE Thermometers-— ТТ 1482 
Stainless Steel АШКЕ КЫ ЖУ TAE ЫЕ 2571 теба. 418, 421 
Stall Door Privacy Arrestors . . . 193, 196, 198, 203-204, 324, 3031 Тгоме[ѕ ............................ 890 
Tomina а Vacuum ЕИО. 1482 
ШЕ SURGE PROTECTORS/SUPPRESSORS, Vacuum На... 1482 
Vinyl ВОК енене 5% Hard-Wired ........ 193,196,203-204,3031 ^ Vacuum Н0565...................... 1482 
МЕШТЕ шун КЛ eer HVAC SS e ыы ОИЕ ИЕ 3031/5 Масат Poles... ухо зиз н ere 1482 
Weather............ PIU IR Eee RUNE 196,402-403 Маїег Теѕїегѕ........................ 631 
andognaunnspu na ' 2199-2201, 3092 n DUI i a Power бігір..................... 402-403 
TVSS (Transient Voltage) SWING BOLTS ..................... 2317 
STROBE LIGHTS, SUGAR ELA T Nos a. э “ste PNG wee) ро ОССЕ 163, 193, 196, 203-204, 3031 
ADA-Compliant Dispensers & Caddies........... ПАД AAS NURS eae epe TER USE 213-214 SWINGING 
Fire Alarm. e Packets soie E EIS 1442 DoorEatchesr Ет ле сл ы: 2005 
Indicator аан аа SURGICAL LIGHTS................... 488  Doors..... . 1119-1120, 1318-1319 
КӨШСЕ: nere SUGGESTION BOXES. ............... 1350 GABS cas aie serene 1035, 1310-1311, 1794 
Warning Еа SURVEILLANCE 
обораварбзовьоаов SUITS, Cameras ..................... 2045-2048 SWISS ARMY KNIVES................812 
ДЕН or ee он 1725-1726 Communication Kits... 2028-2029, 2031-2032 
STROBOSCOPES & ACCESSORIES . . ... 565 Disposable! у-у. ace 1747,1758 SWITCH 
АНЕ ТН НТК КИСЕ? 1939  SURVEYOR'S Асшаша 22.2... 256-258, 
STRUCTURAL Encapsulated Chemical. .............. 1158: Leveling ROdS 2222 сыс GW отоноҙ 
Adhesives & Adhesive Anchors level Ans еи Е 1758 Таре... аа 1926 Boots 
TM 17, 906, 2217-2218, 2220-2221, T | DM P Mere Box Supports . . 
Bolts. ӘСЕТ 22227 1623 SURVIVALKITS............... 1813-1814 Boxes 7, 296, 298, 300-303, 312 
Nuts . Covers 2169, 175,254-255, 280, 282, 
Ріре SULFUR DIOXIDE DETECTORS SUSPENDER BELTS................. (uL epe ttes pU 300-303, 320, 322 
Pipe Fittings S 1910 RR Ml CE Исе 622, 1800-1805 Enclosures 163, 167, 170, 173, 232, 
МТЕПОПе5к Е ет SUSPENDERS, |4... 240-241, 250, 267, 1979 
SUMP CLEANERS .................. 2460 Air Brake Новв....................... С EN cs ws ogonobennondnagannonnouogd 575 
STRUCTURAL FRAMING WOU scat eC к сыс ы 753 Keys.. . 236, 268-269, 322 
27 SUMP PUMPS & ACCESSORIES Lockouts . .. .... 290, 322, 1910 
esee nnns 900, 1315, 2019 ..... 1863, 2622-2625, 2628-2632, 2634, 2693 SUSPENSION Mounting Boxes. tans 161, 295, 298 
Frames, Могкбепсћ.................. ЕРЕ. ШЕШЕ 9707717917717: 176 
SUN SHADES. ..................... 1482  ReliefStraps ............. 1780,1782,1785 Pilot Lights. . КЭ ОКУС 322 
аз Ата а ады ПОТ 222222 9107817 049 | ates . 252,254, 300-301, 320, 322 
вазаядабебеде SUNSCREEN............. 1498, 1807, 1813 Relays .. . 215, 217-218, 222-224, 
е SUSPENSIONS, vex «+++. 461, 3035, 3041 
Joining Plates SUPPLIED AIR Hard Hat & Неітеї. .................. ЕЗ 219 .00оосовововновооааасоооооацоо 252 
ТАЛАП! Еее у 
РМО 222222222222. 
(NUES ааа йы 
T:SlotiGoVersi- ОЛЕ О Te 
SUPPORT Cotton Applicator... . . . 949, 1808-1809, 1812 
STRUCTURAL WASHERS, Braces Ке ЕИ e EE e EE ШЕК FIS AITE a 1808-1809, 1812 SWITCHED ENCLOSURES............. 175 
Е 200b — Hooks.Cabla cc eere eee SIO) test ЕИ и. 1495 
Round Raised: 2... 2096 SWITCHES, 
Square.Beveled erint moet 2096 SUPPORTS, SWAGE WAY) а 239, 244-248, 254, 321-322, 
All Brake НО е ан то ЖЕ ЕНТ ЕС ШӘ ТБН ЕЕ 325, 498, 871 
STRUCTURES, Air Conditioner aa o an 2990, 3094 Tools ............ 670,678,866,1089,3010 — 4-Way .. 244-246, 248, 321-322 
тетрога EC ECCLE ELE 980% Bacci Е E 1724 WlrCiredlato ЕС уш к 2916 
Bote eee ees RAE 309 SWAMP Air Compressor Pressure . . .279-280, 282, 2559 
STRUT SPRING COMPRESSORS....... 912 Brass Compression Tubing ............ 2854 Airi Conditioner: з з чуусуз т 
баелтау ced ы еке 297,310 Air Curtain . . . . . 
STRUTS, атра 657, 831, 834, 2316 Air Flow Sensing . . l 
Framing- а ЗОВ БОШ ЕЕ 300, 308-310, 409, 2827 Air Pressure. . . . . . 280, 282, 2600, 3046, 3104 
Ergonomie enaa eee 1724 ME PO СЕ 3046, 3104 
STUB OUTS, ГОО е 963, 1774 Bilge Pump .. 2631-2632, 2641 
Copper Pipe/Tubing........ 2796.2801.2805 баз Vemte к 3096 Bower ЕЕ M EE 174 
Pipgz csse 308-313, 315, 872, 2074, 2427. ВОР 252 
STUCCO PATCHING COMPOUNDS..... ШОР Re с 2788, 2796, 2799, 2807. ED e TT 66 
Асу йу UEM 2827-2829, 2831-2832, 3096 Ceiling Fan 167, 499, 2916, 2922, 2044 
STUD Рірелпгеаото s cei ccs 871 Combination eee a a CERE 
ТАПСПОГО е е Structural Framing. .................. 1315 Compact Limit............... 256, 259-263 
Bushings Switch ВОХ- АЕ 300, 309 Сопдепѕаіе................... 2661, 3092 
РИККИ. se nS 1761577672260/ ТОСЕ ТТТ 2751 (ht ЕСЕ е 322 
i 683 ТИПП. 312, 409, 965, 2621, 2796 Data EE EE 347 
EE 2807, 2827-2829, 2831-2832, 2854 Decorativi 9212322, 
Morkstatloneers СЕЕН 1325 Dehurmidifíerz 222.22... 2943, 3025 
MIS HE AEn ELK EM RS 1724 Differential Pressure . ... 279, 3046, 3104 
Dimmer ЕНИН АЕНА 497-499, 501 
Be ROEM аға 163 Disconnect. . 160, 167, 175-176, 290, 
Meets 334, 922, 3071, 3075, 3078 
O лок ксн К-ы 293, 1978, 2971 
а аЙ mete sheets use 348 Drum .. e о! 
347-348 Electronic. . . 252, 498, 2480, 2600 


Threaded. . . .308, 2144-2146, 2172, 2198, 2418 
Мн сач каршы оро КОБЫ ОА он 2148 


SUBBASES, 

Air Conditioner 
Manifold Valve 
Thermostat ИЕ 


Lighting... oe eee 523, 526, 529-530, 2639 
Pump Control Boxes ............ 2630, 2654 
Pump Motors. ............ 
Pump Replacement Parts . . . 
Pump Seal Failure Relays 


SUBPLATES, 
Floor Outlet eer E seat 304 
МАШО eea Ка mods 2477, 2545 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


EE 2361 
КТ tuse 881 
5225556 2340 
че о E 2340 
Protection Film ...... 1099-1100, 1623-1624 
Protection Film Dispensers ............ 1624 
Roughness баи065.................. 2341 
jl c TE 2341 
SURFACE CONDITIONING 
| Mee E 2364-2365 
DISCS senes 905, 1583, 2370-2379, 2382 
Mantels: кд de ораны 2367, 2389 
Рай 905, 1548, 1586, 2367, 2369, 2374 
Wheels: PN 2380-2382, 2389, 2391 


Brushes Е SET e S 1482 
Chemical Пізрепвегв................. 1482 
Chemicals rosae tores t 1481 
Filters ree DECR P EE 2641 
Із Шеген 222-2222. 1482 
lamps; Л ДА КОЛОТ 443 
Eeaf'Skimmets:- 222222222222. 1482 
Ротр МОЮ 
РИО Сос a 

Safely Floats es eese rien ci 

Strainer Baskets 


Find even MORE on Grainger.com® 


Enclosed . . . 175, 217, 232, 241-242, 
РЕК ... 255-265, 267-269 
up ы E ene 347 
Evaporative бооівг................... 2998 
qu PEE 1978 
FAR зз: 167, 174, 419, 499, 2916-2917, 
. .2929, 2943-2944, 2949, 3046, 3078, 3104 
Fani Control sc sc css noes 167, 174, 419, 499, 
2917, 2929, 2943-2944, 2949 

ere ay ТТК 3046, 3104 

i-81 


Switches - Tape Dispenser 


Product Index 
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ЕКІШЕНе Лл о ыд 322 
Float oes 283, 2623, 2631-2632, 2641, 

. . .2662, 2678-2679, 2681, 3007, 3046, 3092 
ЛЕН 2683, 2686-2687, 3046 


Hydraulic Cylinder 


Hydraulic Pres: 
Illuminated. . . 


Liquid Level.......... 283, 2623, 2631-2632, 
. 2641, 2662, 2678-2679, 2681, 3046, 3092 
(ба@й!ВгеаК л E 290 
LOCKING) «eoe 234, 236, 238-239, 247, 
E 267, 269, 322 
Maintained Contact....... 165, 167, 232-239 
АИК 241-248, 251-256, 266-267, 321-322 
Manual Motor Rated .............. 165, 167 


Marine «ees 2631-2632, 2641 
Мавера уз 260, 262-265 
Momentary Contact . 162, 167, 232-239, 
bessere ee 241-248, 251-255, 
c 266-267, 321-322, 502 
Motion Sensor. .......... 475, 500-502, 508 
Motor seen 162-163, 165, 167, 174, 
Pere tU DUROS 251-252, 265, 3045 
Motor Control. . . . . . .. 158, 160-165, 167-169. 
Ре 171,174, 217, 219-220, 242, 
dues eee en 251-252, 267, 279 
Motor Starting . . . . . . . 160-165, 167-169, 
Ze CE =. 171-172, 174 
Мей: os sete сырыс ыс ғасы с 347 
МОНЕ erre ons 175-176, 290 
Oil Level ТЕ 2564, 2625, 2678-2679 
Oige aea eee 246-247, 256-257 
Panel-Mount ........ 165, 167-171, 217-218 
LOS 232-239, 243-248, 251-252, 254. 

. . . 265, 267, 421 

Pedal ени . 255, 2623 
Pendant Station. . . . . .241 
Photoelectric ‚273-275 
Pilot Light. 20- 322, 325 
Pneumatic .. 255, 3041 
Pneumatic Cylinder . . ...2480 
Pneumatic Electric. . . ...9041 
Position . . 2480, 3041 
Pressure ....... 282, 2600, 3016, 3046, 3104 


Pump Pressure 1... 279-282, 3016 

Push-Button......... -163, 232-237, 239, 
КОКОС 241-247, 251-252, 254, 267, 502 

PushzPulll 22222... 237, 239, 242-247, 267 

Refrigerant Ғіваі.................... 3007 

Relay. aee аита.) 215, 217-223, 3035 

Rocker . . . . 252, 254, 321, 498-499, 2916, 2949 

Rotan en 234, 238-239, 245-246, 248, 
КОКК СОСЫН 251-252, 499 

бау: =... 160-162, 164, 168, 175-176 
BOREAS 255, 266, 268-269, 282, 290, 334, 
ЗАСТАВ 1978, 2564, 3016, 3034, 3071, 3075 

Ѕеіесіог............... 162-163, 232-234, 236 

Snap-Action 

Style Line 

Summer Fan 

Sump Pump......... 2623, 2625, 2631-2632 

ПатрегВеі апі 2..5 322 

Thermostatic 

MIMO sees 

ШЕННЕН аа: 

Toggle: eraen 

UnitiHeater-- sees 

Vacuum 

Vacuum Cleaner. . 

Vibration 

Wall: 
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414-416, 501 
256-263, 268 


Water Рр. з-с mee 9n 279-280 
Watertight.......... 246-247, 259, 282, 334 
МЛГЕІ55:55 ТЕС ck creates КЕ 499, 1978 
SWIVEL 

Fittings; АЛТОО 2 6 2519 
Holst Rings... а. 1068-1069 
HOOKS: e mecs eto oper ers 1069-1071 
Lifting! Points sen n 1068-1071 
РЕСОРИ 2317, 3015, 3094 
SWIVELS, 

Pump HOSE «c esee a 2671 
piu fere 02552020 1091, 1936 
SYNCHRONOUS GEARBELTS & GEARBELT 
PULLEYS: TET 106-107 
SYRINGE FILTERS................... 662 
SYRINGES, 

Adhesive Пізрелсіп0................. 2235 
Chromatography Ке 
laboratory. аа 

T- 


НАПЕ ае 762, 773, 852, 1009, 
eo NEUEN еа: 1121, 2323, 3095 
Knohs so eere eua 1121, 2321, 2323 
Nüls. oer memes 1315, 2085, 2317 
ТТТ 2277“ 2019 
ӨШПЕС 1728, 1744, 1941 
Slot Сатре... 2322 
Slot Framing Covers ................. 1315 
Slotted Structural Framing ....... 1314-1315 
5ШШаГе5..-..2..-..-..-.... 882, 887,2427 
TABLE 
(ro per еен не 1165, 1340 
СОПМеуоГ 3А 1112-1113 


Saws & Accessories .......... 665, 677, 733 
Umbrellass е ces 1483-1484 
TABLE TENNIS EQUIPMENT. . ........ 1480 
TABLES, 

ADA-Compliant ..................... 1484 
Adjustable-Height ............. ..1343 
Air HoCK8y. 2-а .1480 
Attached Seating.............. .1484 
Ball Transfer: «ene 1112 
Banquet: eoru eere .1340 
Billard: cse serere hex 1480 
Cafeteria: 2... 1446, 1484 
Сотршег esee reete mee кажы 1343 
Conference суш ичн Кк 1337 
Downdtaft: ое 2362, 2408 
Dust Collector me eera e reden 2408 
kolding e сс 1166, 1329, 1340, 2428 


m ee 1340, 1446, 1483-1484 

Mailroom e ee ee рта 1349, 1398 

Meeting- i aaen anan 1337, 1339-1340 

МОШЕ oss 1147, 1166, 1175-1177, 
ET 1339-1340, 1449, 2428 

ОТИС с 

Outdoor: seme дыз 

Расі. 

Podl- ИЕ ЕЕЕ ЕА 

Positioning: 2222222. 


Refrigerated Preparation 
НОГ КОШ т EE SUIS 


ROWING cest mer RE 1166, 1449 
ROUNG ze E es 1340, 1483 
SCISSON: 22222222222... 1176 
Steel: Sete ies 1326-1329, 1484, 2428 
Table;Tennis ете Eee eee К 
Tilt 
Training 
Utility 
Work 
TABLET CHARGING DEVICES......... 1352 
TABLETS, 
Water РшНУуіпб..................... 1814 
АШ sone алата 1355 
TACHOMETERS & ACCESSORIES 
НТ 159, 226, 564-565 
TACK С10ТН....................... 1622 
TACKER STAPLERS & STAPLES 
SEA A RRAR RAMA A 888, 2501 
TACKERS, 
Air-Powered. ............. 1399, 2500-2501 
Electtios 22 668, 683 
TACKS, 
Magnetic s. 22222” 1359 
Thumb е нее 1359 
TACTICAL 
Boots &Sh08S: е 1943 
бав Masks: 22222222222. 1679 
GlOVBS е 1936, 1942-1943 
Нуйгашоп Раск: 22222. 1820 
ЕЛЕС АН А ecc PEE КЕ 1940 
KhiVas cc 0 810-811 
Pants а еа нна. 1942 
ПІП 1941 
бПОП5 АА 1942 
TAG 
Fasteners е e E E 1894 
Holders & Pouches .................. 1892 
ШЕв/ E Eee EIS etes 1894 
Йе ае" 1894 
TAGS, 
Accident Prevention........ 1891-1892, 1912 
NUMINUM ыла rd reesei, 
Баласы ЕЕ: 1406, 1891-1893 
Brassi ае 893 
Caution е 1406, 1891 
Confined Space isis asearen 1891 
Danger... . 1406, 1891-1892, 1912, 1916-1917 
Door Кпоб!Напдег т. тшер сше: 1891 
Duplicate... eerie 1406 
Identification .................. 1071, 1380, 
АРЕНДА ЖОЛДОСО, 1406, 1891-1893 
пресот е 1406, 1826, 1892 
СН“ 956, 1893, 1966 
Labeling. ее a 371-372, 1406, 1891 
Lockout ее 1891-1892, 1894, 
EE 1912-1913, 1915, 1917 
Maintenance ............. 1891-1892, 1912 
Names сс а ата 1362, 1409, 1970 
Митрегеа mes eerte 1071, 1893 
Dut-of-Servica „н 1892 
Padlock? ыса arme otis 1916 
Ре Е eee alt 1893 
Кера =: 1892 
Бате у eee enne 1891-1894, 1912 
Self-Laminating. .................... 1 
ШИШИ сеге AT 1406 
Stainless веі. 1893 
Meere TS EISE 1891, 1893 
ECHO EE 1406 
1406, 1891-1894, 1912 
TAILGATE SPREADERS........... 957, 996 
TAILLIGHTS ............... 977-979, 1178 
TAILPIECES, 
Шілтен ЕЕЕ 2722-2123 
TAILPIPE TOOLS .................... 916 
TAKE-OUT FOOD CONTAINERS ....... 1439 
TALLY COUNTERS ................... 227 


TAMPER PLATES................ 714-715 
TANPER-RESISTANT 

E TEE 704, 769, 799-801 
Medis a T аран 3073-3074 


ӨШІСПЕв: 222222222222... 322 
Wall Plates. serere rer RE TER 320, 322 
TAMPERS Е 1009 
TAMPON DISPENSERS.............. 1494 
TAMPONS ое 1494 
TANK 

Fittings oes e С 2767, 2819 
Flanges- a eai eane неа 2767 
ІЛЕ 3013 
ladders coe ы кы ыса 1049 
Mixer Replacement Parts ............. 1138 
LG Se er лан 1138, 1605 


TANKLESS WATER HEATERS 
Бекен аз жөнел RR 2712-2714, 2716 
TANKS, 
Air Сотргеѕѕог................ 2570-2571 
ДЕМЕ енене оя 2570-2571 
Carbon Dioxide (60))................. 1177 
Chemical Solution.............. 1134, 2689 
Шр еу: se ears cocer AE 939-940 
Ехрапоіопі ае 2662, 2717 
Floor Machine Solution .......... 1578-1579 
Hydraulic Reservoir............. 2473, 2495 
Lawn & Garden Water Sprayer.......... 1002 
Hiquid/Storage - 5:5. 932, 959, 1134 
Liquid Transfer.............. 932, 959, 1134 
Machine Tool Coolant: ................ 2692 
Oil Transfer & Storage ............ 932, 3007 
Oxygen Fuel БЕРЕН 2432-2433, 2437 
Ра 
Portable 
Precharged Майег................... 2656 
Propane (СУН) зе =з «ках». 2437 
PUN PORE а recent: 2656, 2689 
Refrigerant Весоуегу................. 3007 
oak M E 940 
Solan Heater: е 2662, 2717 
Stationary Аіг.................. 2570-2571 
Toilet cT 2755-2756 
МАЕ ies 1002, 2656, 2662, 2715, 2717 
Water Storage... eere 2715 
TAP 
Adapters еее res eens 2265 
ВО еве 2061, 2068 
рее 2262-2265, 2275 
Wrenches........... 2262, 2265, 2275, 2751 
TAP & DIE 
ШО is crees 2354, 2429, 2457-2460 
2262, 2265 
2262, 2265 
TAPE 
Applicators: ае 1357, 1397, 1880 
Die-Cut Shapes ................ 1390, 1392 
Holders ae oe ыла ЕА 1357 
(cg E 374 
Label Making Kits ............... 370, 1379 
Labels. coco 367-372, 1378-1379, 1409, 
Lights. . . 
Machines 
Measure Holders 
Measures 


Rules 846-847, 873-874, 2837 


.. 1397-1399 


Traps Ue AM REC тан 858 
TAPE DISPENSER 

Brushes... 1399 
Water Bottles o IR A ERAI: 1399 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Tape Dispensers - Temperature 


TAPE DISPENSERS 

02221 373, 1357, 1387, 1393, 1396-1399 
ТАРЕ, 

Acrylic . . . .1385, 1387-1390, 1392-1393, 1395 
Adhesive Transfer ................... 1393 
Aisle-Marking ............ . 1878-1881 
ЕЕЕ ВАВА ... 1878-1880 
Ас-Навһ-Рговесіме.................. 375 
Arc Мейіп0.............. 1386 
ArrowiPipe е . 1896 
Batnicade ne жат ..1926 
Bottom Boara Ее с Pep 1384 
Box-Sealing.............. 1387, 1395-1398 
Bundling err 374, 1384, 1395, 1397 
Butyl Rubber. sec esee ren 3012 
Carpet ......... 889, 1388-1390, 1392, 1889 
Cash Register oes 1356 
Caution ла ыла ыы 1926 
Cloth 374, 1384-1387, 1390-1392, 2963 
Cold Temperature. . . . . . 

Condensation: - С 
Conduit-Measuring 

Conspiculty; 2: 

болот ОПЕ. 222222222 
Copper от... ы 

Cork: re eere creas 

Correction anarie eerte 
Папе 

Directional. су. xs 

Documents erison ean en 
Double-Sided............. 

Drywall Ме$һ................... A 
Duct. . . 374-375, 1384-1387, 1390-1391, 2963 
Бесіпса | 22.2. 374-375, 906, 1385, 2838 
Electrically Conductive ................ 375 
Embossing;.-.. oie eme ERE 370 
Filamentss. etm 1395, 1397 
Е 1386, 1388-1389, 1391, 1395 
Fingor Ѕаѓеіу а 1691 
Fire Retardant............ 4-375 


... 846-847 

Flagging: serene ..1926 
Floor-Marking ................. 1878-1881 
Foam... 1386, 1389-1390, 1392, 1889, 
Е EM 1999, 3012, 3092 
Foll e 375, 1385-1386, 1833, 1879 
Gaffer Se eoe e eee ur 1384-1386, 1388 
Gas ling c. eese eese eee ase 2823 
Glass Cloth........... 374, 1384-1386, 1391 
Glow-in-the-Dark............... 1879-1881 
Hazardous Area........... 1878-1880, 1926 
|o ME 639, 3067 
Heat Trace Аррісайоп................ 3067 
High-Performance....... 374-375, 
КТ 1384-1387, 1389-1393 
High-Temperature . . . . . . 374-375, 1385-1386, 
or T. 1389, 1391, 1393, 3012 
Hot Met сс: 1393, 1395-1397, 1406 
House Wido. oio ecce os ens 1391 
Insulation. . ...... 374-375, 1384-1386, 1389, 
"vH 1391-1392, 2833-2834, 3012 
Joint 352222053915 375, 1385-1386, 1391 
КАНИ 1398 


Label-Making...... 368, 370-373, 1378-1379, 
ainpodaanoabarteon 1409, 1451, 1902-1906 


Lane-Marking ............ 1880-1881, 1928 

Liquid Electrical 

ШИ АЙП 6. 22 

kowsErictione- а es 

Мабед 375, 1395, 1906 

Magnetic... erre 827-828, 1889 

Masking......... . 374-375, 1384-1385, 
КЕ. 1387-1389, 1391 

Measuring . ......... 846-847, 873-874, 2837 

Medical & Surgical.............. 1808, 1811 

Mending: ores . 1357, 1384 

Metal Bonding F 

Metal Repair 

Nuclear анне 

Oil Gauging 

Packaging: „ан 374, 1384, 1391, 
——— Pn 1395-1397, 1402, 1406 


Раскіпо ЧЕ 222222: 1406 


Photoelectric Switch Reflective. HER 
Ріре-Вап Па... 

Pipe Іпѕшайоп............ 2833-2834, 3012 
Pipe Sealant. ... 2222, 2224, 2823-2824, 2842 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Pipefitigrts: а 05.03.00 873 
Plumber's аена роне 2829, 2842 
Polyester енене 1388-1389, 1881 
Polyethylene ........ 1384-1385, 1387-1388, 

ӨН 1391-1392, 1926 
Polyimide 5. 22222220 374-375, 1389 
Polypropylene . . . 1385, 1395, 1397, 1406, 1926 
Poslprinterz ек ЛЕ ЫСТЫ 370 
POUCH Gas с-сы ыы 1406 
Powder Coating... nene 1389 
Preservation: гулу олло лшн 1391 
Printed Вох-Ѕеаііпо.................. 1397 
Printer . . . 368, 371-372, 1378, 1388, 1903-1906 
ProtectiveiFlo0r- жезл 22222. 1880 
[jj 2 ee 374-375, 1391 
Reflective: ens 274, 565, 967-968, 

ТБ wen MR IAM AST: 1880-1881, 1928 
Reinforced Т CR 1397 
Repositionable................. 1369, 1390 
BOON aso 1630-1631, 2963 
Rubber. 2...2. 374-375, 1386-1388, 


КОККЕ 1392-1393, 1395, 1397, 3012 
Safety ...... 967-968, 1397, 1878-1881, 1926 
Scotch Transparent . . . 1357, 1393, 1395-1397 
Sealant. .... 374-375, 1384-1386, 1388-1389, 

ролебававваа 1391, 1630-1631, 2222, 2224, 

И 2823-2824, 2842, 2963, 3012, 3092 


Seamingi esee sie 1384-1385, 1388, 

зақ ақы e Алай: 1391, 1630, 2963 
Sm. o once 1384, 1389-1390, 1392, 1889 
Sound Damping........... 1385, 1391-1392 
Splicing =: 374-375, 1385, 1388, 1391 
Stalr:Marking: Е 1879 
Strapping........... 


Surveyor's 
Tachometer Reflective 
Татрег-Емійепі..................... 1397 
Теейпо: = 857-858 
Тре SUE 1393 
Пап! ИЕ 1393 
Transparent.......... 374, 1357, 1384, 1388, 
Se E 1390-1393, 1395-1397 
ЕР ЕРЕ 1391 
\Р\б ше дос e бысы: 1390, 1395 
jj P 1389-1390 
Vinyl. 22222; 367-371, 374-375, 968, 1369, 
e m 1379, 1384, 1386, 1396, 
жактан ка NT 1880-1881, 1903-1906 
ШЕШІНЕ, УРА 20270 1880-1881, 1926 
Water-Activated. . .............. 1396, 1398 
Waterproof.......... 1386, 1808-1809, 1879 
Ме Маеги 367, 373 
ТАРЕВ 
ОИЕ 2311 
ADOS нане етене 2315 
Bushiftjsss: аа: 115 
Drill Sleeves: аа 2315 
Ехіепеіоп оске 2315 
БЕ: CORE o EN NE 816-818, 2393 
alles: ае 2337 
Reamers «cies x eere he 869, 2259 
TAPERS, 
Вал)... 200 с астар 887 
Шола с T 887 
Hands алын ата ыо: 887 
TAPPING TOOLS 


ЖҮ сы 2262, 2265, 2275, 2313, 2315 


Black Охіде-Соаїей.................. 2268 
Bottoming .......... 2263-2272, 2274-2275 
Brigit rinishi 00040 2262-2264, 
re ү res 2266-2270, 2272, 2274 
Carbide oc ses 849, 2268, 2270, 2274 
СОВА 2266, 2268 
ША-НПЇ ЇЇ. esce eme em 2274 
Ver Pe Ir eme 1137 
КЕНТ” 2211,2273 

2267, 2273-2274 

ЕЕЕ 2266, 2268 
[E 2262, 2267, 2272-2274 
Hand do oc netus 849, 2141, 2262-2268, 
NEN E 2270, 2274-2275 
Нага Поре ЕА на sess: 2272 


Helical Wire Insert . . . . 2137-2138, 2141, 2270 
High Carbon Steel..... 2262, 2265, 2268, 2275 


High-Speed Steel. ..... 849, 2141, 2262-2275 


Масе 2262-2274 
МШ... 2266 
ШЕТ 2266 
Oxide-Coated........ 2267, 2271-2272, 2275 
Pipe..... 2262, 2265, 2268-2269, 2272, 2274 
ll Seer er 849, 2141, 2262-2275 
Powdered Metal................ 2267, 2271 
Refrigerant Cylinder. ................. 3013 


Screw Thread Insert (STI) 

wee t 2137-2138, 2141, 2270 
Semi-Bottoming........... 2268-2269, 2271 
Spiral Flute ......... 2267-2268, 2270-2274 
Spiral Point .... 2262, 2267, 2270, 2272-2274 
Steam-Tempered Oxide Finish 

АЕА 2266-2267, 2269, 2271-2272, 2275 


Straight Flute. „а 2141, 2262-2264, 

Р aaO Ee d 2267, 2270, 2274-2275 
StralghtiPipe: Е 2268 
Taper..... 2263-2265, 2268-2270, 2273-2275 
Thread Forming. . . . .. 2263-2264, 2266-2268 
Thread Mills Узе е аы з 2266 
TiCN-Coated......... 2266, 2269, 2274-2275 
TIN-Cogtad. -iseci e 2262, 2266, 

dece ne 2268-2269, 2274-2275 
M-CoBlod eee een 2266-2267, 2271 
ХРМ Steel Mam NN NR EE 2275 
TAR REMOVERS 
НЕНЦ 903-904, 907, 1519, 1613 
TARGETS, 
Laser бете асе 878-879 
ТАВР 
ЈАПОПОГЕ iios eee xe 980, 1010 
баре аа Е 1102-1103 
ТАВРО... 1010, 1100-1101 
TASK CHAIRS............ 1333, 1335-1336 
TASK LIGHT MAGNIFIERS ............ 520 
TASK LIGHTS 

488, 495-496, 516-517, 520-522, 

M MU d 530, 670, 680, 691, 970 


TEAO (TOTALLY ENCLOSED AIR OVER) 
MOTORS 

ae 31-32, 35, 39-44, 47, 
Wedel ere eiecti 51-55, 57-59, 62, 64 


mm 1438 
TECHNICAL MANUALS, 
Engineer's Reference ................ 2054 
Fasteners Веїегепсе................. 2054 


TECHNICAL WORKBENCHES . . . 1321-1326 


TECHNICIAN'S 

(o СҚ 751, 1305-1307, 2539 
Pouches: cierres 753-754 
5сгемдгіуеге............ 796-801, 852, 855 
TEES, 

ABS Ре 2817-2818 
Acetal Push-to-Connect............... 2850 
Wick нао онаа Rex 3097-3098 
Aluminum Structural Ріре............. 1316 
BVGHE ы а Кы Кр СО ERIS 3096 
Black Cast-Iron Ріре ................. 2770 
Black Forged Steel Pipe.......... 2774-2775 
Black Malleable Iron Pipe ........ 2772-2773 
Brass Barbed- <-u «еее 2849 


Brass Compression Tubing 
КТ 965, 2764, 2854-2856, 2860 


Brass Flare Tubing: -so 5.222 2853 
Brass Instrumentation Pipe............ 2794 
Brass Instrumentation Tubing .......... 2860 


Brass Ріре..... 2722, 2792-2795, 2853, 2855 
Brass Push-to-Connect Tubing 
eem 965, 2558, 2806, 2850-2852 
Brass Tubing . . . . 965, 2558, 2764, 2805-2806, 
ОГО 2849-2856, 2860, 3094 


Bronze Тиро: 2802 
Carbon Steel Pipe ................... 2716 
СаѕЕ ой aee Етке. жаашы: 1316, 2770 
Copper Pipe & Tubing ...... 2796-2802, 3015 


Find even MORE on Grainger.com? 


CPVG Pipe: essen tii saec е 2816 
Drain/Waste/Vent............... 2722, 2798, 

HEUS 2811-2812, 2817-2818 
Ductile-IronPipe.- 2.2222. 2782 
Galvanized Malleable Iron Pipe......... 2780 
Galvanized Steel Pipe ................ 2780 
Galvanized Steel Quick Fit Duct......... 3098 
Gas VentPlpes- а 2122 3096 
Nylon Push-to-Connect.......... 2556-2557 
Nylon;Tubing е 2556-2557 
PFA Compression Tubing.............. 2856 
Plastic Compression Tubing............ 2856 
Plastic Pipe 2620, 2680, 2806, 

КОЗДОН 2808-2820, 2824 
Plastic-to-Metal Transition Pipe......... 2821 
Plastic Tubing............. 2554-2557, 2764, 

Mer eel 2805, 2807, 2824, 2850, 2856 
Polyamide Ие 2586, 2620 
Polybutylene Push-to-Connect . . . . 2554-2555 
Polyethylene Tubing & Pipe............ 2807 
Polypropylene Pipe ............. 2722, 2819 
Polypropylene Push-to-Connect ........ 2850 
Polyvinylidene Ріре.................. 2820 
РИСІВатеа 9 РЕ 2815 
PVC Pipe ...... 2680, 2806, 2808-2815, 2824 
PVC Push-to-Connect ................ 2815 
Raceway 


Railin 


2857-2859 
Stainless Steel Instrumentation Pipe . . . . . 2786 
Stainless Steel Instrumentation Tubing 


M аку су Кы RO 2857-2859 
Stainless Steel Ріре............. 2785-2787 
Stainless Steel Tubing.......... 2786-2788, 

bec un 2803, 2851, 2857-2859 
Steel Instrumentation Pipe ............ 2715 
Steel Press Pipes 22222222. 2804 
Cable: ос е 285 
TEFC (TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED) 
DO MOE sse sertis дашына 27,33 
Motors . . 8-11, 13, 15-24, 26-34, 

p ETE 40-42, 64, 2675 
TELECOMMUNICATION 
ШӨ ШШ О та: 1833-1835 
[еб Әбри: 354-357 
ПОО ce н 356-357 
TELEPHONE 
Атрійего а. 2036 
Cables Т 341, 349 
СОЧИ РОИ 954 
Jack Blake. «acere eene Rees 348 
Jack BOXES ae анана овое 347-348 
a E ERES 348 
Line Апаугегѕ................... 355-357 
Line Testers: eruere enmt 355-357 
Plates ее 320, 347-348 
РВ E 347 
ІНЕН 1919, 2036 
SIONS hv see MATEL USE 1888 
(ТТ 355-356 
Wire Crimpers . . . 357, 383, 839, 844, 853 
Wire 9іїрре senem oneness 383 
ТЕГЕРНОМЕЅ. ................ 2034-2036 
TELESCOPING 
ШОН aa 1538 
[CIT CES 337 
Handles 1534, 1546-1547, 1551, 3095 
Eatders.- РОР а РИИ 1027 
МТШІЗЕН е 2342 
ШИШ са detis 822, 1933 
Paiht; Poles; o tutos s durs 1619, 1625 
PIONS x iusserit ret HERR 1028 


TELEVISIONS, 

HD (High-Definition) Digital . . . . . . . 2021-2022 
TEMPERATURE 

Alarms....... 585-587, 611, 614, 1456, 1831 
ВАШЕ cei eater tensa 595-596 
Calibrators ese eee ron 595-596, 604 
Chart Весогаег рош ол 598 


Data Loggers... 575, 581, 584-585, 
E сл 587, 617, 620-621, 628, 3008 


i-83 


Temperature - Thermoanemometers 


Product Index 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Displays. ....... 582-583, 585-588, 593-594. 
Deore e 7 637, 1456, 3027 
Gauges: ae os cms 568, 571, 588, 591, 2806 
Indicator SUCKS naaraan 593, 2430 
Meters ..... 225, 537-540, 543-544, 558-559, 
SES 582-585, 587-588, 600-609, 611-612, 
Suus dada етене 614, 619-621, 627-629 
Monitors. ene es ewe 537, 575, 581, 583-588, 
E 611, 614, 620-621, 3008, 3040, 3042 
PUGS P PEE TT 3034 
Probes......... 230-231, 537, 548, 583-584, 


Recorder Chart Paper . . 


Heconibrs «osos rose 

Regulators . 

Sensors ........ 230-231, 583-584, 586, 604, 
сытар рит: 630, 3018, 3024, 3027-3028, 
deu де ТІНІ 3037, 3040, 3079 

Siaga МОШИВВ: Код ы лкд аз Зе ee 3027 

Testers..... 536-540, 543-544, 556, 558-559, 
У 581, 583-585, 587-588, 594-596, 
РЕКИ 600-604, 611,614, 619-621, 627-629 

Thermocouple Modules................ 548 

Thermocouples 

Transmitters е 

TEMPERATURE CONTROL 

BONES: eaan чул E EE 

Housings 

Knobs, Thermostat 

Units e 

TEMPERATURE CONTROLS, 

Analoge e ES ТТС 229 

Building Automation . .. 3027-3028 

Electronic: 2.2... .229, 3021-3024, 
dee ad E 3027-3028, 3030 

Infinite; е 2022202. 3032 

Pneumatic......... . . 3028, 3040, 3042 

Refrigeration ....... . . 585, 3018-3019, 
"US 3023, 3026-3027 


TERMINAL BLOCK 

Channels: луны тк ет 394 
Сатре 222222222202 395 
End Ваен 394-395 
РЕ ТЕА 394-395 
TERMINAL BLOCKS ............. 394-395 
TERMINALS. 

Baton кле dte rece M e 922 


Heat Shank: ce ennon 383-386 
Insulated .............. 383-386, 389, 2426 
Locking РО. 383 

ПОЗА M EC d 386 
Quick-Gonnect: Е 280, 384 
Bing. o т 380, 383, 385 
$0[ЧеП@55.. с. елсе єз: 383-386, 389 
райе 280, 383 


Plug Cover Plates 


Plug Poles ... 
Plugs, Plumbing........... 
Probes ...... 


TEST INSTRUMENTS (SEE METERS & 


TESTERS) 


TEST KITS, 
Abrasive Verte 


Dissolved Oxygen 


Fiber-Optic. . . 


Finishing 


Gas Pressure . 
Hardness . . . . 


Iron 


TEST TUBE 
Сар see eem dtes A 650 
[o c 650 
TEST TUBES -a 650, 657 
Calibration Sets, Hardness ............ 2343 
ases...... 354, 536-537, 539, 546, 548-549, 
К КИСА МОЛА 557, 563, 604 
НОВ Е ду: 546,548 
Роме Сои 354, 566 
Reflective Таре... -......:..::-:.:..: 565 
Tachometer Tape 2-ги вяне 565 
Temperature Probes .......... 230-231, 537, 
РЕ ТЕУ 548, 583-584, 604 
Тере ае ce 550 
Thermocouple Modules................ 548 
TESTERS, 
(See Also Meters) 
Ain Braka r «ree EE pierce 964 
Air Conditioner. ....... 919, 2494, 3008, 3010 
Air Quality а еее 581, 616-619 
Air Velocily. зз азгы: 579, 582, 620-621 
Air Volume/Flow. . ............ 617, 620-621 


Ammeter . . . .225, 536-544, 551, 556, 558-559 
Analog Multimeter 


ORP (Oxidation-Reduction Potential) 


Outlet 
Oxygen 
Ozonated Water 
DH ses. 
Phase Rotation. 
Phone Line 
Pressure 
Quaternary: а. 632, 2702 
RallroadiSlonal 225006 539 
Bacoptaclo. ененнен 547 
Receptacle Ро/агіїу ................... 547 
Refractometer............. 626, 2462, 3012 
Refrigeration......... 919, 2494, 3008, 3010 
Relative Humidity............. 581, 583, 587, 
eben me bete E 600, 607, 619-620 
Resistance. ..... 536-544, 546, 553, 556, 558 
Smoke Detector... ............. 1832, 3029 
Sound еле з: 539, 624 
Speedi soccer eser Re rx 564-565 
Starting Systeme Е 920-921 
Statio Лл 561 
Static Control Wrist Strap .............. 561 
ааа: 225, 566 
SUMATE аа ro roe бый 2341 
Tachometer суы узсе: 159, 564-565 
TDS (Total Dissolved Solids) ............ 27 
Telecommunications .............. 354-357 
Telephone Піпе................... 355-357 
Temperature ........ 536-540, 543-544, 556, 
е 558-559, 581, 583-585, 587-588 
.. 594-596, 600-604, 611, 614, 
ЕЕ 619-621, 627-629 
jo ep Ку ОКЫ 355-356 
Torque Wrench. ее енне 
True RMS............ 536-544, 551-552, 556 
ТОПЛУ: еен нения 631 
МасиоитуРгезеше т 917 
Video Surveillance System ............ 2047 
Viscosity 


Voltage. . 


Variable 

Water Cooler 

TEMPERING VALVES 

ae 1826, 2728, 2730, 2744-2746, 2748, 

НАА 2757, 2908-2909 

TEMPORARY POWER 

Box Receptacles 

Boxes ЫЕ 

Cords e ee EE 

Panelsi- ааа ае 

TENNIS EQUIPMENT. ............... 1479 

TENSION GAUGES. . . 96, 105, 566, 916, 2354 

TENSIONERS, 

Chain & Belt...... . 96, 121, 1115 

ВИМЕ soon Al 

Fence sss eene 837 

Rotary: 2...6. 22101 

Strapping 22 1423-1428 

TENT 

[Ft SER RP Нор СЫ AB SEDED 1952 

TENTS eoe e 980, 1952 

TENV (TOTALLY ENCLOSED 

NONVENTILATED) 

ПО МОЮ е 27 

МОЕ 10-11, 15, 19-20, 27-29, 
ААРА ры 31, 33-35, 42, 57-60, 64 

TERMINAL 


Disconnects............. 383-384, 388-389 
Mounting Channel End Clamps.......... 394 
Strip Connectors 
Strip Covers........ 
Strip Jumpers ...... 
Strips sies secre Ie Еке казат 


i-84 GRAINGER. 


nn 


QAC (Quat) 


Sulfide...... 


TEST 
Meter 


LEADS, 


537, 539, 546, 548-550, 558, 560 


Anemometer ............ 
Antifreeze ............ 
Айотойе.................. 
ВАЮЕ coser шылыш 
Batten хызлы menue 
Bearing: =... 
Boiler: EE 
Cable аана: 
Calibration . . . . ..... 
Capacitance.......... 
Carbon Dioxide .......... 
Carbon Monoxide Detector 
"oM npe 616, 619, 3029, 3096 
бііюгіпе............... 627, 630-632, 2702 
бота” 616, 623 
Соттипісайоп ................. 354-357 
Compression. 0...0... 566, 914 
Conductivity ra e E 0 627-629 
Continuity........... 354-357, 536-546, 551, 
НЕЕ ОСА 553, 556, 558, 562-563 
Coolant Лк е 626, 918, 2462 
Cürrent: eee 225, 536-547, 551, 556. 
чырыш ыр сал лебі 558-559, 562 
Current Leakage ................. 547, 556 
Cylinder Compression ................. 914 
Cylinder Геакаде..................... 917 
DialTone е 355-356 
Dielectric me EE 547 
Diesel Engineer teet deest 626 
Differential Pressure .............. 577-578 
Differential Temperature ............... 583 
Digital Multimeter . . . . . 536-544, 556, 558, 607 
pr ETT 536-544, 556, 558 
Dissolved Oxygen ............ 627-628, 631 
Drench Shower: а: 1824 
Duty Cycle: ae ае 536-537 
Earth & Ground Resistance ..... 540, 555, 557 
Fiber-Optic zac 354-356 
Flow... 555, 2670, 2680, 2682-2687 
duis ere cer RM PER 
Frequency: ео 536-544, 558-559 
di. sse. sra Ed 577, 616 
GasiPressute 22222220 573, 577-578 
GFCI (Ground Fault)............... 545, 547 
Halogen Leak. ............ 2494, 2823, 3012 
Кашпез 222222022 d 2341,2343 
НИШ ае сева 583, 587, 619-621 
Insulation. «user mee 553-554, 556 
Lampe н c mane 459, 624 
ЛЕР ТЕР 354-355, 357, 563 
Leakage........... 556, 621-622, 918, 2494, 
Е eee 2823, 3008-3010, 3012 
o T 459, 624-625, 964 
cue ТТТ 2342 
Manometer- eee ае 571-578 
Megohmmeter............... 553-554, 556 
Micrometer Torque Wrench............. 795 
Motor Rotation............... 546, 555, 564 
Multimedia Cable. .................... 356 
Multimeter...... 536-544, 556, 558, 607, 620 
О РРР ОИЕ 
Ohmmeter.......... 536-544, 553, 556, 558 


Water Level 

Water Quality 

Wind V , 582, 

Wire Tracing.......... 354-357, 547, 562-563 

моба Моше 600 

TETHER ANCHORS .............. 856-858 

ТЕТНЕВЅ, 

С MARE РЕ ТУНЫ 856-858 

TEXTILE CASTERS 

емне 1192-1196, 1198-1200, 1202-1203 

TEXTURE 

Brushes sce eR ea 887, 1544 

Sprayers) =: 887, 1604, 1629 

THEODOLITES ...................... 879 

THERMAL 

Anemometers ................... 620-621 

СОН. 1730,1738 

FOAM MEET scq euet e 906, 2236 

Imager Accessories........... 601, 604-606, 
НАРСЕ Е 609, 611-614 

РР Protectors me eoe 2694 

ОСКЕ E ODE Oan 1775 

Transfer Printers ............. 367, 369-370, 
ИРЕ 372, 1378-1379, 1902-1905 

Transfer Ribbons ................ 372, 1904 

Units, Motor Starter....... 162, 165-166, 174 

THERMISTOR PROBES............... 583 

THERMISTOR THERMOMETERS 

kae eR е Rd Re 583, 585, 588, 620-621 

THERMOANEMOMETERS . . ....... 620-621 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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THERMOCOUPLE Remote ............ 537, 584-585, 587-588,  Microelectronic...... 3020-3021, 3024-3025 THREADED ROD 
Adapter cce AEA 230 537.548 22222222222... 601-602, 611,614 Moisture-Resistant.................. 3026 = Air Line Адаріегѕ.................... 2586 
Cable Clamps. ...230 ВТО (Resistive Temperature Detector) Миҝригроѕе .................. 3026-3027: ХАПСПО 22222202222 310, 2147 
Calibrators с GEG) ssssndkcssconnsssnennusadone 583,588 Мийіѕїаде.......... 3020-3023, 3025-3026 ^ Couplings. . ... 908, 2084, 2147 
Compression Fittings. . . . . . . за. ЭТК. m MET I M rS 670 
Conhectors;- essere 230- 2311 `50аГ/РО%/ӨГ@@ 2.2222... БӨЛ еп... 3032  Racks.......... 847,1165, 1240, 1246, 1273 
Extension Cables.......... ОВИ 590591/594,71456 Pipe Thread 2.22... 3065 
Grommets ............... 22:230: Тлеппа Шашпа e eea 608: Pneumatic к сыс Бу ле 3028, 3040 THREADED RODS 
Jacks. eene eren .230-231  Thermistor.......... 583,585,588,620-621 Portable Неаїег..................... 3024. 22222202. 308, 2144-2146, 2172, 2198 
Lead Wires. reos 2230-231 — Тһетпосоцие,.-.....-..... 543,583-585, Ргосе55-боптоі..................... 3065 
НЕН а 588, 604, 1456 — Programmable............ 3021-3025, 3027 THREADERS, 
. 090 Vaccine Storage 2... 585: Proportional: 2... 3030, 3040 Pipe . . .870-871, 2262, 2265, 2268-2269, 2272 
30:231 Мамо 587,591 — Refrigeration ............. 1461, 3018-3019, бізпіРіре...................... 870-871 
537, 548, 584, 604 Waterproof. ........ 585/597-588,594:1450;.— 2.2.22... 3023, 3026-3027 
Весеріасіеѕ 2 2222222 230-231  Wireless............ 537, 581-582, 585,587 Remote Bulb ............. 3024, 3026-3027, THREADING 
Тһегтотеїегѕ............... 5431083555 Beeb obo ГГ 3030, 3040, 3066 Cutters 
а аннан 588, 604, 1456 THERMOPILES.....................3034  Residential..... 3020-3025, 3027, 3034-3035, Die Stocks . 
Ме еее. 230-29] ЗМЗ И Му MOIS 3071-3072, 3078, 3091 Dies 
THERMOSTAT Reverse-Acting (ВА). ................. 3040 Drive Adapters. . 
THERMOCOUPLES, МАРШЫ а ode 3025, 3040 — Single-Pole .... 3019, 3023-3024, 3026-3027, Handles... 
Pilot Ignition System . . ............... 2094 IU E E ЖІ” 5202024... 3030, 3071-3072, 3078 — Oils....... 
Power бепегаюг.................... 3034 Calibration Т0018.................... 3040 Single-Pole Double-Throw (SPDT) Support Arms 
RTD (Resistive Temperature Detector) Cover Removers: «eee да йкы ЗОО 5 1461, 3018-3019, 3023-3024, 
Wem EEUU IET 230683 Covers Е 2772:3005:3040 eee 9026-3027, 3030, 3033 — THREADLOCKERS 
рипа 5 Single-Pole Single-Throw (SPST) 
Temperature. peer seer tase) 230 629 КОК 2026] ВВС. 3019, 3023-3024, 3026-3027, 3030, ТНВЕЕ-РНАЅЕ 
TPO ШЕЕ е -231.639 lock Вохеѕ ...... eere 02D о: 3033-3035, 3071, 3074-3075, 3078 Сопмейегѕ.......................... 209 


Турек ......... -231, 537, 584, 604, ization Ki Snap-Action Switch............. 3020, 3066 ^ Gearmotors ................. 74-77, 79-80 
i БШШ] зорсазиовсазвововаввзевцев 2604 ИМопһогв d Ree ene ТТІ 3031 
THERMOHYGROMETERS - Cempa «ie ceci шкак шынан 3020 Motors.. -20, 22-25, 28-31, 33-35, 


west ON S EINE -583, 587, touchscreen erect d02T Mee ‚..... 45, 54-56, 60, 64 
Recycling КИ 452-453 алаш 3071-3072, 3078 Тгапѕїогтегѕ.................... 207-208 
THERMOMETER Sensors . . . .231, 3020-3022, 3024-3025, 3027 ^ Unit-Mount. .............. 3072, 3075, 3078 
7272-72 Sübbases ЖЕКЕ ЕСЕК А АЕ 3025 Universal Е 3021  THREE-RING BINDERS......... 1361, 1382 
Gripping Handles WalliPlates: 2.2 3024-3025; Маі 2995, 3020-3026, 
Holsters Wireless Receivers ........ 9020:3021:3025 ЕТЕ DEDE 3071-3072, 3075, 3087 THRESHOLDS................. 1122, 2002 
Pouches Гб WENEI eese EEN 3033 
Probes ...... THERMOSTATS, Wireless ee 2947, 2993, 3020-3025 THROTTLE CONTROLS .............. 2575 
Sockets у Air Conditioner............ 2993, 2995, 3020, 
Thermowells 5289159 еа: 3023-3024, 3026 THERMOWELLS............ 591-592, 2891 — THROUGH-THE-WALL 
Airstream e e e 3040 Air Conditioners. . .............. 2991-2992 
THERMOMETERS, АШСҒаП”Т а ы 3023 THICKNESS GAUGES....... 567, 2180, 2338 Furnaces...... 3086-3088 
Adjustable-Angle. . . .............. 590-591 Automatic Change-Over............... 3024 Heat/Cool Units . 2992-2993 
Мат 584-585, 587, 601-602, 1456 Baseboard Неаїег.............. 3023,3072 ТНІМВІЕЅ, Heat Ритрѕ................... 2992-2993 
Bimetal ЕЕЕ: 587-588, 590-591, 594 Войвг................... 3021530273030: ‘Саве 309, 1088 
і ...591  Built-In Неаїег................. 39071,3079: € Gas Vents 22222222. 3088 THRUST 
"4456 Cal-Stal 222222222002 0. 3065: Ма... OBSS Bearings и л с 142 
587- 588, ТАВБА е сели tore Roe LEES 3065: Wire воре 309, 1088: Маза ы лур нане 142 
593-594, 1456 Commercial... . 2993, 3020-3021, 3023-3026 
ЛА 522222222 4200. 3032, 3071, 3078 — THIN-WALL CONDUIT................ 305 THUMBSCREWS.............. 2102, 2318 
Critical Temperature .............. 585-586 Сооїіпо Томег...................... 3026 
Data Leggi E 583-585,587 — Coupling Неай...................... 3065 THINNERS, THUMBTACKS ..................... 1359 
Deep тус 8587727050060. 1456 DA/RA (Direct & Reverse-Acting)........ 3040 Lacquer &Varnish.............. 1611-1612 
Dial icra screens 587: 5892591 59401456 se DEMOS 2222222. 146153019 Раш ате 1611-1613 — THUMBWHEEL RATCHETS............ 772 
Differentials... oreet 5880 Digital 7-5 ee 3020-3025, 3028, 3071 
Digital. . .537-539, 543, 564, 582-585, 587-588, — Direct-Acting (0А)................... 3040 THIRST QUENCHER TICKET HOLDERS .................. 1383 
eed 590-591, 594, 601-603, 628, 1456 Double-Pole..............3023,3026,3033, Freezer Рорв.......................1817 
UucsodnagBAdd ЕГА, 3071-3072, 3075 Міхеѕ.............................1817 TIE-DOWN 
Double-Pole Double-Throw (ОРОТ) ...... 3026 АЛЛО с 964, 1103, 1105-1107 
Double-Pole Single-Throw (DPST) THREAD Chans Mor d rS 1107 
бависацордоа 3023, 3026, 3033, 3072, 3075 Сһескегѕ..........................2054 Cords.. . 1085, 1095-1097, 1102 
Duct-Mount;. 605 3040  FormingTaps........ 2263-2264, 2266-2268 Бетепіе.......................... 2551 
Economy etie л Eaa 3020  Gauges............. 2054, 2262, 2265, 2338 Packages. . БОА АИН 2551 
Electric бок. 3032  InsertTools ......... 2136-2138,2143,2505 Strap СЕЕ 964, 1106 
Electric Heat ............. 3023/3027, 3035; Inserts: «eee mes 2135:2143 сар ркан 1102-1106 
hacker 3071-3072, 3074-3075, —RepairTools................... 2137-2138 
5222222 3078, 3084, 3086-3087 RestoringFiles.......................818  TIE-ROD 
Hygrometer- аана 583,587 Еесітотесһапіса!................... 3020 Sealants b Г ; Cylinders...... 2478, 2480, 2537, 2539-2541 
Indoor ООо 587  Electronic...... 2993, 3020-3022, 3024-3025, ................. -2823, 5 Pullersee, eer eons eee ne 2 
Industrial 5 58815905914593 MERR re 0272302838011 E Snips 22222222. - Separators CTUM nen 912 
Infrared ............ 537-538, 542-543, 564. ЫП... 2926, 3023-3024 

ТЕСЕ Т SOEUR 601-603, 605-609, Ғапбой......................3023-3024 THREAD GUARD TIES, 

AERA RES 611-612, 614, 620, 1456 FloorHeater........................3071 Casters ...1192, 1194-1195, 1198, 1201-1211 Байға eres wee ce oer e1412 
Laboratory....... 585-586, 593-594, 637,639 — Food Ешшіртепі..................... SUITS: ОЗЕ ссвоовоозоввоввввсвввс ПАТТАРЫ И tent: 1094 
Liquid-in-Glass .......... 59115937637 639 GaS COOKING кс ЕЕ E 3032 Beam сеу Кол кшк 1243 
Low Temperature 2585 10 Griddle T E 3032 THREAD MILLS, Cable 400, 410-413, 1394, 1894, 2535 
Maximum/Minimum ...... 537, 585, 587, Hazardous Іосайоп.................. 3026: НИЕ 22200222 2211:20210 Тағат та mee тама ед 

Ue Me e 2 Heat Only...... 3020, 3023, 3026, 3074, 3084 4-Ғше.......................2277-2278 — Wire. 309, 400, 410-412, 1094, 2535 
UE Heat Pump. ......... 3020-3022, 3026, 3091 — 5-Нше............................ 2278ж Др ОЛ С 400, 410-413, 2535 
Мегсигу-Егее Heater ........ 2926, 3021, 3023, 3025-3027, Carbide ...................... 2277-2279 

АУК ЕН НЕТТІ ‚ 637, sss. 3034-3035, 3071-3072, 3074-3075, Helical Flute...................2277-2278 TIG 
Noncontact ..... 537-538,601-603,605-609, ................. 3078, 3084, 3086-3087 ЅіпоІе-Ргойіе....................... ОЛОРОР ae MM ERI N: 

Nc ose NOU ME - Heating & Cooling .........2926,3020-3028, 55 Еіпіѕп..........................2278 Rods. 

NSE-Gertified с 1294/1456 ЕА 3030, 3034 СТАП Рішіе....................... 2279 Torches ....... 

Ovens erede Hydronic Неайп0.................... 3072 ТАІМ-Соаїей.................. 2277-2279  Welder/Generators. . . 

Panel-Mount Industrial . . . . . . . 3023, 3026-3027, 3065-3066 ТІСМ-Соаїей........................ 2278 Welders & Accessories .......... 2414-2416 

Pocket Test In-Floor Heating System .............. 3021  WXS-Ondled... cos eee eroe xm 2278 Welding Consumables... ............. 2425 
КЕТТЫ Line Voltage..............3019, 3021-3027, 

РОЛЕ ОЗТ Е a 1АВдДУШ ы а 3030, 3034, 3074 THREADED TIGHTENERS, 

Process Output 22; Low-Temperature-Detection . . . . . . . . ... 3026 End Саре ІРІТІП ШЕКЕ Аы СА АЕА 952 

Reference ..585  Low-Voltage......... 3020-3021, 3024-3025 — Studs..... 308, 2144-2146, 2172, 2198, 2418 

Refrigerator & Freezer... . 585-586, 588, 1456 Мапиа-бопїго!..................... ЗОО Тобе Епа ЕТЕ Е 1221 
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Tile - Tool Sets Product Index Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 
TILE ЕАР NNUS 416,418,421 Valve барв...................... 949-950 TONGUE & GROOVE PLIERS 
Adhesives ...... 889, 2217, 2229, 2232-2233  Relay-Type.......... 169, 218, 222-223, 421 Valve Согеѕ..................... ОЛО ОБОЖАЕТ. 758, 837-838, 846, 853, 
Brushes socero ume Eu 1545 Верваї Сусіе............... 222-223, 1978 Valve Ехіепѕіопѕ..................... AQIS eae Roce a pyar ee E 857, 859, 861,915 
Сашка аен он: Кесійелігі................. 419:420:3018; Маје ае 949 
Cleaners. . ЗИ 419, 421 TONGUE DEPRESSORS......... 1808, 1810 
Cutters Solid-State: c eene etre 222-223 TIRES, 
Drill Bits Spring -Wound УЗ ЫЛ eevee АЛАУ о коол д хс EHE 952 TOOL 
HOGS eee exer Sprinkler 22202222 000: 418, 2754 Босат 952 Cabinets & Accessories. . . 741-746, 946, 1146, 
Nippers Stopwatch ае 580 Hand MUCK 2... 1216-1217 1166-1167, 1261-1265, 
Рев. Swimming: Pool me Е 418,421. пита 1216-1217 1267-1272, 1281-1284, 
Pullers Мауса ес. 418-420 Lawn & Garden ........ 952, 988, 1216-1217 а 1322, 1329-1330, 1346 
Saw Blades Watchdog bopedsousdvanuabecemous 2225223 MOWN Кы Жусу с 902121 se Aprons еб КОО 753, 856 
SAWS ics ыр Мате eS 416,418,2764 Pneumatic................ 982/1216-121/: Backpacks z. зло. 748,752 
Trowels Water Ка ou EE UE 418 Ѕеті-Рпештайс.................... 1216 Bags & Тоїеѕ........ 548, 748, 751-753, 844 
Water-Resistant. ................. 420,580. Таһа... Вајапсег:.......... 1320, 1323, 1325, 2514 
TILES, ШӘЛІ buesnenenndosacdnsHeD 415-416,421 — Wheelbarrow. ........ 952, 1000, 1216-1217 Belts & Tool Rigs ............ 753, 857, 1785 
Gelling. е 1921, 2763 Blackening Ки 2192 
TIMING TISSUE CULTURE SUPPLIES .......... 663 Blanks 
TIERS с кер А р ш n 1008 Belts &Accessories....... 106-107, 114, 120 Carriers 
СПГ rre te dete s 418 TISSUE DISPENSERS.......... 1488, 1494 Саг Lockers 
TILT Carts & Accessories „ТАТ, Е 
Truck Lids TIN TISSUES, . 1166-1167, 1271, 1278, 1280, 1447, 2313 
TTC KS кеттик акен е: пре ас 814,859 Door Handie ea e 1494 Cases. .. 748-751, 753-754, 844, 1301, 
Solder e s eere ү? 3665242426217 "Баса! 22222. 2: 1488 OUS OS 1305-1308, 2586, 2800 
TILTING Lens Cleanihg esee reme 666 Спе 66 741-746, 748-751 
Са ee ee ТТ 1336  TINNERS NOIR p due tm 1488:1489 (2002 1631, 2192 
Ergonomic Work Stands .............. ШАН ЕЕЕ urere EE EE IDEE 359 Control Foam........... 748-749, 754, 2199 
VTHANTS. ое БОДОО Du 400 
ТІМЕ ТІР ПЮРЕ 1631 
Indicators: Е 228, 421,580 Cleaners, Welding & Soldering TOE Hangers & Accessories ................ 748 
Recorders ....... ..1375 Pano onmia 359:2430:2433: “Бога аула лату итере АУЕ, 1794  Holsters 753-754, 809, 812, 856-857 
Sensitive Badges. . 49707 Лее еланнан Саре е We) HOOKS СШ О 1277-1279 
Sensitive Parking Permits . .1970 Guards: 22222222. 1764, 1775 Lanyards ............. 856-858, 1783-1785 
Tracking Systems ..... .1375 ТІР-0ІЛ BINS & ACCESSORIES ...... D MM Co. oS олла Se d ME 949 lifting BUOKBIS. «eorr erre 857 
ПОСКАН фы 144 
TIME CLOCKS & ACCESSORIES ...... 1375 TIPS, TOGGLE WOODS ss со cheer 787, 856-857 
Abrasive Blast Cabinet................ 2402; SBoltss Е 2165.2168- МОЮ ааа 36 
TIME DELAY ‘Acetylene Torch. eee 2432-2437  Clamps.............. 832231922320) 25410 (055552222222. 2456 
Соптасі:ВІОСКО 020222222 169-170 АШ Еше. МИСТ BOMS 5-1 ere eg шна EISE 252 Organizers .. 748-754, 1270, 1277-1280, 
Relays: eee 5:2 227192212021: 3035 ТАО Switch Plates............ 254-300:3015320 9 775.22 1323, 1325, 1525, 2199 
SOQUENCENS аа 3035 Airless Spray Gun Switches ....... 165, 167, 237, 242, 251-254, Packs, Multimeter................ 536-537 
Ballet: ааа curry T Роцспеѕ 227 751, 753-754, 809, 812 
TIME DOMAIN REFLECTOMETERS ..... 554 E Concrete МО 222 2 3 856-857, 1782 
ІШІП НЕДЕН ЕНЕҢ Са Васе 748, 1278, 1280, 2313 
ТІМЕВ Desoldering ................. Retractors sci а. 1966, 2514 
Controls... 169, 218 222-223. 228; КИППЙШӨГӨ@....................... МИЕ ш к E T 852 
ОЕА 415-420,1978,3079 Наттег..................... Stands ы ем: ВВА 
Faceplates......... АТБ ИОТ Mink Brush e Bowl Blocks & Сіірв.................. 1514 Storage Accessories .............. 748-749 
Mechanisms ..... ..47 Leak Detector Bowl Brush Caddies. ................. 1543 Тее. 856-858 
Motors.......... ..47 Plasma Cutter Bowl Cleaners............ Тау Вгаскеб =. 1547 
Relay Modules. . . . УЛКЕН Trays .... 751,822, 828, 913, 959, 1044, 1179 
Switches ........ .415-421,2949,3018 Static Pressure Trolley Stools 
ІПіррегез ААК 417 Stencil Fountain Brush Trolleys ызы дш тез. 
ТӨГС Trucks .. 
TIMERS, Welding ....... Wrap 
i? Пут ене ке ER Us 418 
24-Hour ........... ..415-421,3018 TIRE Fill Valves TOOL BITS, 
DS S vere ОЗБАЙ Варса Е Flappers Carbide 
i Balancing Beads .............. Flushometers Latio eee 
RS Balancing Weights. ............ Gaskets 
е Bead-Breaking Tools Installation Systems .................2627 TOOL BOXES & ACCESSORIES 
m BeadiSeaters- 2.2.2.2... Paint Ргоїесќоге.....................1623 .......748-751,755, 844, 871, 958-959, 1211 
M Chain Tighteners.............. Рараг..-2.-..-..2........-:.. 1468-1489 
See ІНІНЕН aseo eme aset Paper Dispensers. .... 1488-1489, 2760-2761 TOOL SETS, 
Changers & Accessories Paper Әріп Ш6в................. 1488-1489 CA ыр E Е 
Cleaners... eee Plungers: ае. 2751 Bolt Cutter . 
Covers зары UE. Pressure Assist Replacement Parts. . . . . . 2756° Пеи o edes eese t D RE oe 
Digital = 223, 225, 227-228, 415- 416, Demounting Tools .................... КердігРайв.............. ОТАТ. 2751-0754, Пај Сівалег, с: 863 
снн жонс со сарЫ 718-421) 580 1456 Gauges 1007. Е 2156-0187:0150/2161ІР Electrician: Б: 22 1 1 Olin UG 762785; 
Electromechanical 228, 416-421, 3018. Inflation(Cages-.- у: e Replacement Parts 2152-2154, 2751, 2761 ks . 797, 801, 804, 837, 844, 846, 852, 
Electronic ...169,226-228,415-421,580,2764 Inflation Hose Reels Seals е 2757 ante 854-855, 859 
Enclosedi- 22,22 415-421, 3018 i Seat Cover Dispensers. ............... 1494 Electronics. 797, 802, 837, 844 
Рале ... 416, 419-420 Seat COVerS =... 1494: Бадеа оное 2337, 2339 
НУАб: 2522002 ... 415-419, 421 КЕНЕН аат 2758 General Purpose ............. 747, 756, 812 
Indoor ce on: .. 416-421, 3018 Stall Components .............. 2761-2762 Insulated ....... 
Interval 2... 222-223, 421, 1978 RIN Cuts ааа е с кру лы у. ЛЕР” Б 
Irrigations а. 418, 2764 (Tanks CI 2755-2756 Journeyman. . 
айр 2:2. 419-420 Mounting Lubricants.................. 948 Tissue Ѕріпйіеѕ................ 1488-1489 — Masonry... 
ПАМ ..418 Mounting Tools. ae Valves ....2751-2754, 2756-2757, 2760-2761 Master.. 
Light Switch........ A 20 Patch Cement Maxis; eee 2157. » Measuring а: 2334-2336 
ШШ. ................ 415-416,418-421 папе Е Mechanic's . . 110, 756-760, 762, 785, 
Mechanical ......... TOILETS: e 2755-2156, 2160 ose 787, 800- 801, 908, 912-913, 916-917 
Multifunction: И ы К е Ме 756, 852 
Multioperational TONE Nonmagnetic & Nonsparking........ 762, 859 
Multiple Day............ Generators: 2222. 3545308 1919 Parallel 0000907785 2340 
Off-Delay............ 169- 170, 218, 222- Pee) "BER Ыз лил E ES |р к аы E E eds 355-356 Pliers . 756, 836-837, 841-842, 844, 
On-Delay ............ 169-170,218,222-223 Service Supplies ..... 902, 904, 947-950, 952 РИИ 846, 852, 859 
Outdoor 222021 416-418, 420-421 Service Т0015................ 947-952,965 TONGS, PINDER s енене 756, 2751 
Panel-Mount .... 218, 225, 228, 418, 420-421 5р00П8............................. 9492 Пат Е 791 
Percentage Cycle @00КЇПД «ueteres ee hs 1455 
| TD dee Hr d 2806 
Logging ИЕ 1007 
Ма®$0ПГу заат se DOR Genres 890 
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Tool Sets - Training Materials 


TOPICAL OINTMENTS, CREAMS & 


ANTISEPTICS............ 1498, 1807-1812 
TOPS, 
Ice Binz АЕ 3003 
Locken ые Асе ЕЙ EA ME 1257 
Wrench .... 758, 760-761, 780-781, 784- 785, Үүүогкрепсћ. ............... 748, 1320, 1329 
MN SN 787-788, 790-791, 794, 
баззавбалвбововпвөней 837, 852, 857, 869 TORCH 
Check Valves 222222222221. 2435 
TOOLHOLDER Cutting Attachments ................ 2420, 
АНаситепіб 1s 187,856:050 ИИ ОЕСР 2432-2433, 2435 
2313 Нате ОЕ 2434-2435 
. mise Ее 1003, 2413, 2420, 2432-2437 
TORCHES, 
TOOLHOLDERS, Асу ше Do E ODE 2432-2437 
Boring .... essen ОЗАТА Fuel tec ase DESEE 2433-2437 
Boring Head.............. SS2dA TP ATCTGOHGIDd EE OO E 2415 
Cat V-Flange ............. 223 ПО BID WR К 1003, 2432-2437 
Collet Chuck. ............. .2311,2347 Brazing ....360, 1003, 2432-2433, 2436-2437 
би-0®............................. 731 Butane-Powered............ 360-361, 2435 
End МЇЇ................. +2311 Cutting. ....... 2415, 2419, 2432-2435, 2437 
Face МИІ................ 2911 — Heat-Shrink....... 360-361, 739, 1003, 2437 
Іпзегі................... 22905 ШІРИ КЕТ 1003, 2432, 2436-2437 
1ай@................... -2305 МАРР Gas .......... 1003, 2434, 2436-2437 
Metal-Cutting............. -2305 Місто Маітепапсе.................. 2433 
Milling . . . . ... IEEE З Тао e 360, 2437 
Parting & Grooving......... 2308 — Qyy-Fuel ....... sese 
СПИТ .2311 — plasma Cutter 
ШПКЕ К once 2310-2311 Plumbers 
TOOLMAKER'S Propane Gas 


Self-Igniting 


Пуев...................22.22 n Soldering......... 
Tweezers ПЕ ык eer pe eee heme 2414 
Vises Weed: Вигор ТЛ И 1003 
Меп... 2414, 2432-2435 
TOOLROOM WHEELS. 
TORLON PLASTIC .................. 2211 
TOOLS, 
Air Line Assembly ......... TORPEDO 
Camrail Installation Heatersi ES 3083, 3085-3086 
бопйпүе................... ША 846, 880-881 
Conveyor Belt Lacing 
Cut-Off............. ‚ 669, TORQUE 
ТІСІН 683, 688, 695, 722,724-725,2511 Adapters T8 
Cut-Out ........ 66676853688 7022731 740 er Arig ТТТ 85 
Deburring Gauge БОБ ЕЛП ОБ ТТТ 2656 
Epoxy Injection ........... ЖАРИ D Dn 2054 
Бао 761, 2280: Ме 566, 795 
Faucet ҚАДА RICA 2748, 2750- 2751 Multiplier Пізрігув.................... 795 
ЕШ 0Р6 8141006 Muitipliers e EE О л 795 
Grout Removal........... 688, 695, 724,889 Screwdrivers . . . . 682, 685-686, 692, 696, 854 
Нудепіс.................. 860, 1457-1458 — Wrench Неайѕ............... 788, 794-795 
Indicator Beacon 271 Wrench Release Тооіѕ................. 795 
Laser Alignment «96 Wrench Repair Кйв................... 795 
Multifunction ........ 683, 688, 695, 724,817 Wrench Tester Accessories ............. 795 
Nonmagnetic . . . . 762, 781-782, 784, 789-791, Wrench Testers ...................... 795 
Д Wrenches........... 788, 792-794, 857, 869, 
UU CS Bn е 2472, 2503, 3010 
TORSION SPRINGS............ 2158-2159 
TORX 
guo Female 5осКеіб.............. 761, 765, 776 
Oscillating ...... 668, 683, 688, 691, 695, 724 Keys a sese UE 803-805 
Powder-Actuated --2169 — Screwdriver Bits ............. 704-706, 708, 
Refrigerant Несоуегу................. 3010р? ADR ceo M M CODE S 769, 800-801 
Rivet. . . 295, 683, 2135-2136, 2505-2506, 2513 ^ screwdrivers........ 705, 796-801 ' 852. 854 
5їгаррїпд................. 815, 1423-1428 Socket Bits.......... 705, 759, 761, 768-769, 
5мадіп0.................. {108913010 аве арр: d Баре 716, 718-779 
Tapping ....... 2262, 2265, 2275, 2313, 2315 
Thread Insert........ 226, 565, 2680 
iThreadlRepalr? e eed cece: / 
Tire Removing sese А9 TOTES & ACCESSORIES . ..... 748, 752-753, 
Vehicle (See Vehicle) 844, 994, 1293, 1297-1301, 1457 
Wallpapers танар ЛІ 
Wheel Weight............... 196, 907, 1606 
Wire Wrap & ÜDwrdp ДОО ОРЕ 1609, 2763 
ооа Саип E : 
TOOTH BELTS. eere 
TOOTHPIEKS „ае 812 
TOP SHEETING, PALLET............. 1420 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


TOURNIQUETS................ 1809, 1813 


Hitch Receiver Eyelets............. 960-961 
Hitch Receiver Locks ССАН eee 962 


Rings 


TOWELETTES, 

Antimicrobial........ 1500, 1504-1505, 1856 
Disinfectant......... 1504-1505, 1807, 1811 
1022, 1807 


«ЖУМ КЕЕ bb Rob 1473 


Degreaser: сул que улысы 
Disposable Shop 
Folded 


Light Авветһіе5................. 
Lighters eie 
Sounders а ае 
TOWERS, 
бЮГайЕ2..22.222522..........: 
TOWING ACCESSORIES 

TRACERS, 

Dalla ЕРЕКЕ ТТ der E 354-358, 563 
CHOON ess 354-356, 547, 562-563, 920 
Currents; а асое 547, 562, 920 
Voltage аа е 547, 562 
Ме ае ее 354-357, 547, 562-563 
ТВАСК 

Brackets. енко не 310 
Hangers е аа ее 310 
Lighting Connectors. .................. 492 
Lighting Fixtures & Accessories ......... 492 
Lighting|Head! 2222. 492 
Rollers «cesser serene durs E луі 139 
TRACK SAW 

ACCeSSOFeS а este es 665 
| Per EE 735 
TRACK 5АМ/6....................... 665 
TRACKBALLS, 

COImpUter: ЫЛ у л кишинин йил мше 1354 
TRACKING DEVICES ............. 671,675 


Find even MORE on Grainger.com? 


TRACKS, 
ВОС Еа. 
Festoon System... 
Lighting Fixture Mounting...... 309-310, 492 
ӨЛӨ ее 1237, 1477 
Mie-Downls А-ДЕ E 1105-1107 
rack Sawi aea а кеш кыры зер 665 
MallCurtaln- 22222222. 1119 
TRACTION DEVICES ................ 1765 
TRACTION МАТЅ.................... 952 
TRACTOR 
ао ааа 1926 
Lights ТИИ ТКА 970 
TRAFFIC 
Barrels Ее 1931 
Barricades & Accessories 

xs eene НОТ. 1552, 1925, 1927, 1932 
Витр e ME EE S 129 
Channelizer Drums .................. 1931 
Channelizer Рапеів.................. 1931 
Cones & Accessories............ 1527, 1552, 


1930-1931 
Safety Installation & Mounting Hardware 
1129, 1928, 1930 
1129, 1527, 1884, 


Ticket Holders . . 
Triangles .... 
NOSIS) а eee 


‚.. 964, 1105-1107 
. 963, 1128, 1170 


Couplings...... 
Jacks & Accessories . 


TRAILER HITCHES & ACCESSORIES 
ВА бак cR dS 957, 960-964, 1000, 1085, 1107 


TRAILERS, 

ВО EA ЕМ: 

Landscaper . . 

Utility Сап... 

TRAINING 

бОЛМАГЕ).,.22222222 2222... 

Systems & Services. . 

Tables e 

TRAINING MATERIALS, 

Aerial Work РІаїогт ................. 

Arc Flash & Electricity . . 

Automotive & гіуег.................. 

Carpentry & Construction ............. 1907 

Chemical & Hazmat............. 1907-1908 

Employee Development.......... 1907-1908 

Equipment & Tool Safety......... 1907-1908 

РАЗА ааа евон 1908 

Еге баШ... ух ++ уездин шз з» 1907 

First Aid & Мейісаі................... 1907 

Іпгесішайоп! 222-222. 1907 

Lockout & ТАШ... аан 1907 

Machine;Safely.- л ие идел 1907 

Material Handling Safety......... 1907-1908 

OSHA Ведшайоп .................... 1907 
i-87 


Training Materials - Tubes 


Product Index 
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Personal Protection Equipment......... 1907 TRANSPARENT TAPE 
Saleya 964, 1032, 1684, 1686, .................. 374, 1357, 1384, 1388, 
БАБАЕ eee aes 1390-1393, 1395-1397 
a a 2.0 
Spanish ........... 
SpilliGontrol: cse terere tees 908 Апта 22222222221 - 1017-1018 
Thermal Imager... . . 2722-2724, 2732, 2812, 2818, 2824 
Warehouse Зате о ООВ 1 уз е 1021-1022 
МеГа МОТО Grease не 2732 
Workplace Safety. 222222222190, Пан 22222222222 - 1017,1021-1023 
Ker RT 1018 
ТКАММЕС ЗЕТЕ 980 ROBES. ухх ылуу: 1017-1018 
РРА 2722-2724 
TRANSDUCER  .— — — — f Steam. ................-- 2902-2903, 3038 
Ас68550185:5222222.. 201605780 Таре" 858 
Ватегв ЕИ: 
TRANSDUCERS, 954, 1000, 1559-1562 
Сага ло ree SEI .. 954, 1552-1558, 1562 
Поре ЕЕ ti 2DOD NU Норреге кк к ксы р: 1155 
Electronic Pneumatic. ................3041 Pickers & Grabbers .................. 1551 
Pressure .... 570,576, 578, 3017, 3031, 3046 Ршпрв............. 2630, 2634-2636, 2646 
Vacuum ОЛО ORO! OKS E E 1155-1158, 1457 
TRANSFER TRAUMA KITS & EQUIPMENT 
СПА ТОРТ 1813-1814, 1949 
Pipettes Р 
Punches TRAY CABLES .............. 336, 340-342 
| АТТА Жул dud е 
TRAYS, 
TRANSFORMER Air Cleaner Media 
Cooling апе теа ы: 2925  ВіаѕСаріпеї. ................ 
Fuses Саре ут: 
Ве!ау$ (^ EE 
Шё$К аве 
TRANSFORMERS, Disposable Food Service 
ВПК/В095Ї сулу. илуу ош mE Ор а 
Control... ics 160,205-207, 3033 Гәм......................... 1439, 1457 
Current „2з. siamese 200,900 Keyboard аен 1325, 1343 
DrysType s. eee 2206208. " Laboratory. 2. 1239, 1864 
General Purpose .... :::205:209:3033 Гега 1358 
Harmonic Mitigating .................. Magnetic’. oem 822, 828, 913 
Heater Organizers аео 1358, 1446 
НАС. ОТОРИ Т 906, 1620-1621 
Ignition Papen cc sse излегени ут 1358, 1439 
Isolation: 22222... Silverware =: аа 1446 
Low-Voltage. ....... Spill Containment ............... 932, 1239, 
Machine ТӨП ОВЕ ЕЕ 1244, 1843, 1864 
Oil Burner.......... TOO) oss 751, 822, 828, 913, 959, 1044, 1179 
Qutibot sees ІШІН; 2222.22.52... 1239, 1864 
Pool Light........ 
Public Address. . . . TREAD PLATES ............... 2181, 2190 
Single-Phase..... 
Speaker......... TREADLE VALVES ............. 2546, 2548 
Three Phase ааа кош 
ТИЕЛІМІƏНӘ...................... 1478 
TRANSIT LEVELS 
TREADS, 
TRANSITIONS Sidi o cs eredi 1047, 1877, 2194, 2197 
DiC aise EIN 2921, 2949 
TREE 
Fertilizers: s а 
та езі КЕ ы. 
Marking Paints. EE 
Protectors = usse н tase 
ІН: 
ЕТ" Waterers cocote Еши cnn se 
Line Fittings...... TRENCH 
Stabilizers ....... ШЕКЕ УЛ teretes eis IE IR UI 1129 


Stop Leak Fluids . . 
joo f E 


TRANSMITTER DISPLAYS TRIANGLES, 
ПРЕСРЕТ 576, 2679, 2681, 3046 Вейесіме..........................1935 
TRANSMITTERS, ТИІВВАСОИб........................ 879 
Door & Gate Opener. ... .... 1123, 1969, 1978 
Flowmeter......... ... 595, 2686 TRIGGER 
Level i eie ees .578,2681 Spray Bottles & Accessories 
Ше ОБЗ ТЕ 1520, 1522, 1525, 2457, 2743 
Pipe Locator. . . . .. 2:062 Сргауегве a ДС. 1525, 2743 
Pressure! e . 570, 576, 3017, 3046 
Radio-Frequency . . ..1123,1375 TRIGGERS, 
Temperature ..... 208030407 AerosoliCani-- 2222222... 1611 
Үасш......... 11570, 576, 3017 
Wireless Data: чашты 586,2336 TRIM 
Сатре: raana EES EELNE 196 
Plates 299, 1919, 2052, 
КККК 2722-2724, 2748, 2750 
HOLT ЕЕЕ ык 1998 


і-88 GRAINGER. 


nn 


Rings, Air Conditioner ................ 2997 TRUCKS, 
Rings; Electrical вол... 303-304 — 2-Wheel...1140, 1155-1156, 1169, 1181-1187 
4-Wheel. 1140, 1143, 1148, 1154, 
TRIM KITS, . . 1158-1163, 1169, 1175, 1181, 
бейіп Нетел а а! 3075 Кд К бе ыу 1183-1184, 1186, 1341 
АКИШ sees orestis 1165 
TRIM, Appliance: ае: 1181, 1186 
Recessed Lighting................ 490-4911 Ба е о у ило ае 1187 
Vinyl Edga =n н: 2206: Bar-Storage.;--- een ene 847, 1165 
Banal а 1140, 1143, 1186-1187 
TRIMMERS, Ваве... еее 1159, 1169 
Саге 880 БідМПес!:-2---.-..---.....--: 1155-1156 
[i лен ийт Айак дА ШЕЕ ЭЙТ! ue EUM 1349 
базоіпе-Ромегей............... 98710047 ВО 1158-1159 
Hedge =... 679, 1004.1006: Canvas: 2...6. 1159 
Ee A oium reels 7130:880.70лаір: rete 1165, 1187, 1340-1341 
[Hmc E 679,987 бше. 1157-1159 
Раре ы ыы шинада 0 1381 Cylinder 1175, 1184 
ДӨ КЕ сууун ука comun Ree Det 1190 
TRIPLET MAGNIFIERS ......... 234172342 ОИ «sete 1140, 1143, 1186-1187 
"отр 1155-1156, 1457 
TRIPOD Electric АЕ 1173, 1183 
Адар 611 Напа. .. 1140, 1143, 1147-1148, 1154, 
Infrared Camera Holders............... 613 au .. 1156, 1158-1165, 1168-1169, 
Сайде б sense erue он" 10208 DEGERE Чи с» 1181-1187, 1341 
ре: песе 1170-1171 
TRIPODS, Hydraulic. 1170-1171, 1174-1175 
болИПей5рабен.-:...-.-25.--.--2: 4796: Паш 2.2. 1157-1159, 1169 
Conveyor Ѕиррогї ................... 1119} Luggage o 2... 1183-1184 
[evel ЕЕЕ 8729 МаШоот--............. 1157-1159, 1169 
Manual-Lift Hand. ................... 1187 
TRIPPERS, Medical.Oxygen- c. sore 1169 
Timer: sse ЛО Г eee 417: МоШша гаме... 1271 
Order Picker. . .. 1147-1148, 1151, 1154, 1158 
TRIPS, Pallet. а 1170-1174,1187 
Circuit; Breaker: teens Е СО о р о TOS 1449 
ПТ Т ПЭО Рапе а 70 о ы о 1165 
релеи 847, 1165 
TROFFER Platforms 26 1148, 1160-1164, 1168, 
Fixture Replacement Parts ............. БҰ» a <айванбавововдввв 1182-1183, 1189, 1341 
Гікіше REMOTES emere 472,482 Recycling. .......... 1156-1157, 1159, 1169 
Fixtures ..... 469-471, 476-477, 482, 486-487 Ѕсгар........................ 1155-1156 
Security eee 1154, 1158-1159, 1169 
TROLLEY TRUCKS . ................. 1189 Зей-Ргореей................. 1170-1171 
аан ЫТЫ 1173-1174, 1183 
TROLLEYS, Шр see eec 1147-1151, 1167 
FeStoon АЕ НЕЕ А 1092-1093 Stock.. . 1147-1148, 1154, 1158-1163 
НОСИ кен 1051-1052, 1057, 1060 ^ Stock Picker. . .. 1147-1148, 1151, 1154, 1158 
КИВ ОУ КЫС 1057, 1060-1061, 1778 
Pegboard): 222222... 1278, 1280 
TROUBLE LIGHT CORD REELS. .... 398, 516 
TROUBLE LIGHTS ........... 398, 516, 521 
TROUGHS, 
Wire sic cua ЫС УКА БУГ ОЕ 285 \шү.................... 
TROWEL $ЕТ$...................... 890 1147-1148, 1154, 1156, 
1160-1164, 1168, 1181-1184, 1186 
TROWELS......... 860, 887, 889-890, 1008 — Ма516........................ 1155-1158 
Welding Суііпдег............... 1184-1185 
TRUCK Wire...... 847, 1154, 1158-1159, 1164, 1168 
Access Ladders «see eiie eim 1044 
ПСПО M 964, 1105-1107  TRUNKS..................... 1301, 1306 
Вайегу Спатаев 926 
Box Brackets И З Е 959 ТТҮ ОІЅРІАҮЅ..................... 2036 
Boxes & Accessories . ... ...... 755, 958-959, 
у corn MR 1301,1306 TUB 
Витр 1127 Сашк... 
ЕЕН мее кА ы 1192-1210 Faucets . 
899, 902-904, 921,1511 Ш@ѕ.... 
ЕЛІН 1064 Seats. 
GUS Care om m ne :.918, 2610 Strips... 


Мамеа 


Stabilizer Jacks............. 941, 963, 1124 

Steps c d лы 945, 953,960 TUBES, 

Ора ЕТ Не 12844707 Aluminum ел 1279, 2190 
Storage Шпее 755, 958-959 Appliance. . 
ПЕ/баш8:2.2222222...... CONC) ШЕ озабвалавававовиабпаганадайьд 
TirelKnockersse dee eee рее 949 Carbon Steel 

Undercoatings:-- а: 906  Centrifuge 

Mash Brushes аон онно ее 903 Detector 

Washes eA E eer: 899, 903-904 Drum Pump Replacement............. "2675 
Wheels 2:52. е 1917 ШИ. 1137 
Wrenches & Напаіеѕ.................. 948 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Бы 2 7: 2198 боі4-Әйгіпк................. 376, 378, 381 TVS, ULTRAVIOLET 
Fluorescent ces 425-428; 3059-3060: Сорре 22222222222. 28473094 [ED ОЕ 2021-2022 Air Cleaners.............. 3059-3060, 3093 
. 1021, 3059-3060, 3093 


Gas Detector: «se Е 180371806 Fiberglass? 22-2. 408 Bulbs ..... 


Laboratory Evaporator... . . . .635 Нате-Веїагдапї............ 376-377,2618 TWEEZERS, Flashlights . . . .. 523-525, 918, 2494 
Mounting) ceret 2:271. Еі0огороуте шиле у еее 2620 Асй-Кесісізлі.................-..-.. 842 Germicidal Lights............... 3059, 3093 
ШЕШІ enses :52402- “ROAM ic ысын т 21997 "Antimadnetie- ne e 842 ШОП? Е 3093 
Ди Ы Е 8579  Food-Grade . К 377,1411, First Aid & Medical.............. 180821809 Маке: 1615 
Раве: 219820130 222202220 2213, 2614, 2616-2621 Шитіпаїей.......................... 840 Ргоіесіа пі eem. 904 
Respirator Fit Test......... ....1686 Food Service Polybag ................ 1411. Insulated -- 22.20 222 854 
Rubber Heat-Shrink....... 370, 376-378, 1378, 1422 Ргесіѕіоп................... 812, 837,842 UMBRELLA 
Samplin Helical Wire Reinforced.......... 2616-2617. Toolmakers. 2... 842 Bags & Bag Holders 
Stainless Steel 21885 ielnsilationssessssnccet vase E 2834-2838 Stands & Signs ................ 
ү А ЛЛК Г О Irrigation о. 2704  TWNE* ees 890, 1097 
Tire Inner; sues sioe 952, 1000, 1216 Медіса!-бгайе....................... 377 UMBRELLAS 
Ultraviolet .......... 1021, 3059-3060; 3003 Меоргепе..................... 2617,2020 TWINNING KITS, 4. ....... 1483-1484, 1748, 1797, 2409 
Ventilation Smoke . . ....... 1804,2051,3029 Міске!-боррег....................... ШАР Fürmace ТШ 3091 
MWeldingiip у су mee 24357 NOIDIEDIB SE о 2621, 2688 UNDERCABINET LIGHTING FIXTURES 
МО: 408-409, 965, 2619-2620 TWIST DRILL BITS (SEE DRILL BITS) ............................... 476, 495 
TUBING Oil Suction ooo ue rao seen 938 
Benders е 866, 917,3010 РЕА Ғішогороіутег................... 2620  TWIST-TO-LOCK UNDERCOATINGS, 
Brüslips E КО ОК 869, 1544-1547, Ріо Вштег........................ 303427 Connectors 222222. 228-292: «Automotive: 222222222. 906 
ІН 2396; 2400/2621,2751. РазШіс...............108-409: 1411, 2000, Іе5.......................... 328-330 
ШЕТІ; ыды 2055, 2078, 2521-0595, a 2013:202052680%208 ТАЛЫН 328  UNDERCOUNTER 
HH SEEN ae arin 2027:2029/2831-2832 | Plasticizer:Eree oo ле РО 923523944) ПӘ 465 
Clips: 22222222222 2621,2764,2807 Рпеитайс............... 2586, 2604-2606,  Receptacles............. 328-332. 334, 404 Freezes.: -iiinn 637 
Cutter Replacement Parts . . . . . 867-86826211 ЕС 2611, 2613-2615 Ice Масһіпев.................. 3003-3004 
Cutters. . .684, 867-868, 917, 1409, 2621, 3010 Роуһай........................... 1411 TWO-CYCLE Шай тн ceto eS 495 
Dispensers: аа ІІІ Роуетуеле.-.......-..... 408-409, 1411, Fuel АпШТевге....................... 895 БНеігідегаійе................... 637, 1464 
Expanders ..... 670, 678,684, 866,917, 3010 ................ 262052688 08 ЕЦ ЕТ 893-895 
Gaskals «ente 278828012853 Polyurethane r.c e - 2618 UNDERGROUND 
E E E 2620 TWO-WAY RADIO Enclosures cemere erre mens 291 
2606, 2612-2613, 2615-2517 Adapters ................ 2028, 2030, 2032 Feeder байев....................... 337 
Jao ia gonanadod 919, 2847, 3006, Апеппав..................... 2029-2032 Service Locators .... a bd 
E eee 3015, 3017, 3094 Batteries ........... 2024-2025, 2028-2032 Sprinkling Equipment ............341, 2764 
2828-2829, 2831-2832 Respirator .......... 1676, 1679-1680, 1682 Battery Chargers... 2024-2025, 2028-2032 
847,1246,1411 — Rubber.................. 1594, 1629, 2586, Battery Shells & Сомегѕ............... 2024  UNDERLAYMENT, 
eene he nennen еее, 869 .................2604-2606, 2613-2615 — BeltClips................2024,2029-2032 Abrasive Blast Cabinet................2402 
4521642 SantoDrene О 2689 Cables .......... 342 2024-2025, 203052031 Но 1100 
ОСЕ 308, 312, 2796, 2829, 2837 ^ Seamless Aluminum ................. 2849 EM CAIIIBOXGS ER Eee e ЕЕ 2034 
Supports ......... 312, 409, 965, 2621, 2796, Seamless Stainless Steel ........ 2848-2849 Саѕеѕ................... 2029,2031-2032 UNION REPLACEMENT PARTS ....... 2846 
See esas 2807, 2827-2829, 2831-2832, 2854 Stainless Steel. . .2717, 2842-2844, 2848-2849 Chargers ........... 2024-2025, 2028-2032 
MOOS 2. 866-868, 917, 2586, 2621, 3010 Ѕисіоп................... 938, 2616, 2675 Cloning баМев...................... 2024 UNIONS, 
\Мабег$...................... 3011-3013 Thermoplastic Elastomer.............. 2621  Earpieces........... 2024-2025,2028-2032 ^ Acetal Push-to-Connect............... 2850 
ШШ KE ЕТТЕР 28472 e HBadselSi с E 2027-2032 Black Iron Ріре................. 2772-2773 
TUBING FITTINGS, ПРЕЛЕТ У 2847 Holsters s ЕЕ 2024, 2029, 2031  BlackSteelPipe................ 2774,2776 


Acetal Сотргеѕіоп. ................. 2884 Uf [olikedoanedonpnonvengoudeonoous 2847 Microphones ............. 202552027:2032 Brass Barbed! ш. 2849 


Acetal Push-to-Connect 22849-2850 "ЕПП T E Ee 2617 Mounting Brackets .................. 2029 Brass Compression Tubing ............ 965, 
АШПШ 2586 Welded Stainless Steel ............... 2848 Programming Cables............ 2024-2031 ЕТИУ 2854-2856, 2859 
Ва 965, 2530, 2556-2558, 2586, Repeaters е 2024 Brass Flare Tubing. . . 2853-2854 
222... 2764, 2805-2807, 2849-2856, TUBS, Speakers.....................2028,2030 — Brass Instrumentation Tubing ..........2859 
ados 2859-2860, 3006, 3015, 3017, 3094 Виѕ...............................1448 Surveillance Kits ..... 2028-2029, 2031-2032 Brass Ріре............... 2792-2793, 2821 
Brass Compression.............. 965.2764 Collapsible --- eene aen 1302, 1304 Brass Push-to-Connect...... 965, 2558, 2850 
seeker 2853-2856, 2859-2860 Норрег............................1458 TWO-WAY RADIOS .......2024-2027,2034 Brass Tubing .... 965, 2558, 2849-2856, 2859 
Brass Багет 2853-2855, 3006, ВГОП2е ЛИП Ек К Е. 2802 
A 3015, 3017, 3094 ТОСбЕВЅ.........................1178 Copper Pipe/Tubing . . . . . . . .2796, 2798-2800, 
Brass Instrumentation . . . . ....... 2859-2860 Ee U — | E NUR MEE Dd 2821, 3015 
Brass Push-to-Connect...... 965, 2556-2558, TUNERS, CPVC Pipet ae e Е 2816, 2821 
ее 2806-2807, 2850-2852 AM/FM Digital......................2040 Dielectric 2.2.2.2... 2802: 2821 
Bronze Ргеёб$.................. 2798, 2802 U-BOLTS................ 207420752852 ETE a caonaeeeaeet 2488, 2854 
Carbon Steel Compression .... ....2804 TUNGSTEN ELECTRODES............ 2414 U-CHANNEL Galvanized Forged Steel.............. 2780 
Carbon Steel Instrumentation . . ....2804 ЕШТЕ 1924 Galvanized Malleable Iron Ріре......... 2780 
Баз сара 2798-2800 TURBINE ОЕ 1954 Malleable Iron Dielectric.............. 2821 
Copper: : . .2801-2802, 2805, 2821, 2853, 3015 Меїегѕ....................... 2682, 2684Ж се T а cima асу Nickel-Plated Brass Push-to-Connect 
Instrumentation........... 2904, 2857-2860 Ршпрв............................ 2652 U-CHANNELS, gy сез-есезесее 2558, 2850-2852 
Nickel-Plated Brass Push-to-Connect Ventilatori Bases... «uses erii 2968 АПИЙ 2189 Nylon Push-to-Connect . . ............. 2557 
Run ORDEN 2556-2558 Та амы T сштш Сы 
МУЮП ааа 409, 2556-2557 т ^: PRUNUS PES ea Т 2198. 2214 Plastic Pipe . 2809-2810, 2813-2814, 
PFA Сотргеѕіоп. ................... 2856 TURNSIGNALS................. 976:070 en ОЗ оаа Pe MM C A ee 2816, 2820-2821 
Plastic 22 409, 2554-2557, 2609, 2743, U-LOCKS 49gi — Plastic-to-Metal Transition Pipe. ........ 2821 
2764, 2805, 2807, 2824, . TURNBUCKLE сна аны ын о Ысын шашы Plastic Tubing............. 2554, 2557, 2850 
2849-2850, 2855-2856 БуүеЕті5..................... 1090-1091 U.S. FLAGS 1351 Polybutylene Push-to-Connect ......... 2554 
Polybutylene Push-to-Connect .... 2554-2555 Ноок Епйѕ.................... 1090-1091 Erebi eec dec aon caede Polypropylene Push-to-Connect ........ 2850 
Polyethylene ы... is 2007; a JaW ENAS т 1090-1091 Polyvinylidene;-.- s eerie 2820 
Polypropylene Barbed........ 11112609 UHMW PLASTIC............... 2210-2214 ру Pipe у 2809-2810, 2813-2814 
Polypropylene Push-to-Connect ...2557,2850 — TURNBUCKLES ............... 1090-1091 БОШУ ЕМЕН 2846 
Polysulfone Push-to-Connect . . ...2807 ULPA (ULTRA-LOW PENETRATION AIR) Stainless Steel Compression Tubing 
PVG Heats Sone ee У 2824 TURNING INSERTS ............ 2301-2306 WACUUMCLEANERS................ 15/2 NC IN eS 2857-2859 
Stainless Steel............. 965, 2487-2488, Stainless Steel Flare Tubing ...... 2488, 2854 
‚. 2788, 2803, 2805, 2851, 2854, 2857-2859 — TURNING TOOLS ................... 2305 ULTRASONIC Stainless Steel Instrumentation Tubing 
Steele M ce A MT к 2803-2804 біғапегв................ IE ОДИ К aos RED к 2857-2859 
Wrot Copper. кк 2795-2798 TURNTABLES, Flowmeter Sensor Accessories......... 2686 Stainless Steel Pipe............. 2785-2787 
Abrasive Blast Cabinet. ............... 2402 Бомпвіві.................... 555, 2686 Stainless Steel Tubing.......... 2488, 2803, 
TUBING, Level ТапвтіНегв................... 26011) ЕК TONS ENS: 2851, 2854, 2857-2859 
Alte e 965, 2586, 2613-2615,2618 Ty Pest Repellers ................. 1019-1000 Steel Ріре................ 2780, 2804, 2821 
Alr Brake oaa aiana eanan ОМАР МАТ 1353,2023 Sensors Ie pco 500, 502, 2680-2681 
Air Conditioner. ... 919, 2847, 3006, 3017,3094 Мопйогв........................... 2050 Thickness баџдеѕ.................... 567 UNIT HEATERS & ACCESSORIES 
ПИТ e 219072849 Мо 2022-20235) LL 3070-3079, 3081, 3087, 3090, 3096, 3103 
Antimicrobial 2606, 2619 Remote Controls .................... 2022 
Braided ........ 408, 1594, 2617-2618, 2717 
Brass eee ИА 2193 
Сара ===... T3017! 
Car. Washi оо" . 2616-2619 
жетісе! eene 2616-2621 
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UNIVERSAL 

Couplings Уе тиу ен с т каак т, 130, 2531 

Gearmotors, AC/DC . . д 

Input Recorders 

ЈОШ 

Motors, AC/DC...... 

Remote Controls . . 2022 

Socket Joints .. 709-710, 771, 773 

Sockets eee 709, 757-761, 765, 771, 
POM MER EA 773- 775, 777,779 

UPHOLSTERY 

Gleaners: азна eme 904, 1517, 1519, 1577 

Detergents feces DET, IER 

Preservatives nee etn eism der 904 


Batteries; eroe cep SEE 


Battery Backups . . 209, 213- 24 

Systems: c. aoo ее 213-214 

URETHANE 

Adhesives . 2172, 2216, 2218, 
КИТ” .. 2220-2221, 2229 

Соат sessio eee m nee 1602-1603 

Compounds ......... 1634, 2221, 2226, 2231 

URETHANE FOAM, 

SHEGE 2 c eec у л: 2201 

URINAL 

Blocks, Screens & Rim Hangers ... 1514, 2757 

Cleaners. ..1510, 2759 


Flushometers. . . . . 2751-2753 
МЕК. remaster naa EE 1514 
Privacy Partitions............... 2761-2762 


Repair Parts & Accessories 
. .2747, 2751-2754, 2756-2757, 2759, 2761 


Replacement Parts ........ 2748, 2753-2754 
URINALS С. зс e 2759-2760 
URINE CLEANERS............. 1510, 1517 
URNS, 
Coffee & Beverage. . . ; 
SMOKING Сез аа Е 
USB 
Adapters. eee eee ees 353 
Cables. es 
Car Chargers ..... 
Charger Monitors. . 
Chargers ........ 
Converters . . ..... 
Couplings........ 
ВИМЕ eee Eee ed. 
РОЛЕ аа mere 
UTILITY 
Ва ss eere ce Sen reir 821, 860-861 
Brushes ......... . 903, 1544, 1547 
Cranes 22 ..944 
Funnels s , 931, 1868 
Hinges 22... . 2008, 2011, 2014 
НООК ‚. 1278, 1280, 2020 
Knife Blades. ае 806-809 
Knives -eae eene aae 806, 808-812, 1421 
Бадаев... 1025, 1031, 1035-1036, 
ИНАН 1047-1048, 1350 
ШОБ 515, 517-519, 969-970, 972 
РИБЕ Е 2018 
62, 1167, 1183 
ЕЕЕ ERREUR 989, 1178 
НТ" 1797 
Accessories........ . 744, 1145, 1153 
СавтеГв «ere .. 1192-1211 
Shelves езе eee eee 1238 
UTILITY CARTS 
ДА 747, 1144-1154, 1158-1159, 1167, 
АЛЕНЕ ІН. 1183, 1271, 1447 


i-90 GRAINGER. 


nn 


Uv 
Air Cleaners.............. 3059-3060, 3093 
Bulbs 
Flashlights........ 523-525, 918, 2494, 3009 
Germicidal Lights............... 3059, 3093 
Light Мейег$.................. 


V-BELT PULLEYS & SHEAVES 
ЕТИ 109-113, 120-121 


V-BELTS & ACCESSORIES 
канын anaes anes 96-105, 2440, 2567 


VACANCY SENSORS............. 500-501 


VACUUM 

Base Vises г... 830-831 
Breaker Repair Кйв.................. 3038 
Breakers ...... 2748, 2903-2904, 2906, 3038 
Charging/Core Tools. 
Conveyor Systems... .......... 


Data Loggers: iere 
Fishing Systems .............. 
GuniKits 2.22.2222... 


з ы г 
Relief Valves ........ 
Sanders; mee eie 


Verts: n o vt 


VACUUM CLEANER 
Attachments .................. 1564-1565, 


Carrying Bags ...... 
Detailing Kits 


ОТОТ ЕЕ crn 

ЕНекВадѕ ss. eese 

Filters: 

Float Shut-Off Balls 

Gaskets 

Handle Kits 

Heads: 22222222222 

Hose Adapters 

Hoses...... 

Motors i зз ы-ы уыз нуы ыы: 

Nozzles 

Poles, Pool 

Replacement Parts 

Squeegees 

Switches 

Tools ..... 1564-1565, 1570, 1572, 1575-1576 

Wands ........ 1564-1565, 1570, 1572, 1575 

Wet/Dry Tool Kits . . . . . 1564-1565, 1575-1576 

VACUUM CLEANERS, 

АППАЗ 2518 

Aircraft... eoe eR а 1570 

Васкраск decer 678, 1570 

Biohazard. 222222222... 1572 

Canister аре 1571, 1573 

Cleanroom- хес ү 1564, 1572 

Cordless............ 669, 678, 684, 688, 692. 
HOCH EPA TITIO 1563, 1569-1571, 1573 

Critical Fiten eee ts 1570, 1572 

ШІП... 1565, 1573 


Dry Pickup ее 1563-1564, 1566, 
222 1568-1573, 1580 
Explosionproofi 2.2222. 1572 
External Filter ............ 1564-1565, 1573 
Hand. eso. 669, 678, 684, 688, 692, 1563, 
per rer 1566, 1569-1573, 2518 
Hazardous Material........ 1564, 1570, 1572 
HEPA IRI с ус л ле с 1564, 1566. 
er re 1568-1570, 1572, 1580 
Indoor & Оиїйоог............... 1564, 1583 
litter ee ee ere eer re 990 
[nibo 988, 990, 1000 
Poi oet аа 2639 
lo Me 2639 
РОБОВЕ с 688 
Shop... 678, 1563-1565, 1567, 1570, 1573 
Static-Dissipative .............. 1565, 1572 
ULPA (Ultra-Low Penetration Air). . . . . ... 1572 
Ubro ылас оса 688, 1568-1569, 1583 
Wet/Dry Pickup ....... 678, 1563-1567, 1573 
Wet Pickup...... 719, 1565, 1567, 1572-1573 
VACUUM GAUGES 
Ree RR uis EE 568-575, 2591, 3005, 3009 
VACUUM PUMP 
RGIS ес a Ыт 2575-2576, 2581 
Müfflers: уб Л ал ы ымны 
Oils/Solvents ........ 2455, 2457, 2468, 3007 
Ropar КИЕ 6.70: 
VACUUM PUMPS, 
ы UDIN 919, 2581 
PSOE ы 919, 2581, 3007 
Air-Operated .................. 2580, 2695 
Ботов ме... 2581 
Матай... 2578 
[| p ET 2578-2581 
DIELOSS ена а 2578-2580 
РЕА E 2579-2580 
Рпештайс Теб 597 
Positive Displacement........... 2581, 2585 
Refrigeration .............. 919, 2582, 3007 
Rotary Vane .............. 2578, 2581, 3007 
VALVE 
ДОШАО ао ЕЕ 


Adapter Hoses 


АЧарег$ ы e a E se ERE T 
Assembly Bolts 
Blanking Kits........ 
Blanking Plates........... 
Bodies, Cartridge 
poc E 
Brackets ы MI ; 
Brushes eoe evene 1544-1547, 2621 
Connectors: «cease nance 2475, 2477, 2542, 
rte AE re 2549, 3043, 3045 
Coro Torque 10018-2... 949 
СОГ а 949-950, 3015 
ХӨГ ЕЕ 867 
Extensions; Те 949 
Isolator Plates... serene 2550 
LoCKOlS: > «eese 1910-1913, 1916 
How lPressureiKits e me a 2... 
Manifold End Plates. . . 2543-2544, 2548, 2550 
Manifolds........... 2426, 2473, 2542-2545, 
Ent Sande Me NN PORE 2549-2550, 2852 
NOUNS: iere mer emere 2477, 2550 
Распон 2823-2824 
Powermeads: a EIE 3037 
Quick Disconnects. а 2717 
Sealants ienee ае 2231-2232 
бөлік С Se 2699, 3012 
Spring Compressors .................. 914 
Spring КБ ossi emerserit 914 
Stacking Kits............. 2543-2544, 2549 
Stem Extensions ............... 2864-2865 
Stem Kays. усул ск 805, 1009, 2911 
StemiPacking: 2222222. 2823-2824 
Subplatas. «sie e 2477, 2545 
TADS een E 1891, 1893 
VALVE CAPS, 
Бетдеганолін лт 3015 
(E 949-950 
VALVE REPAIR KITS 


еы 2544, 2587, 2747-2748, 2750, 2892, 
a T 2904-2906, 2908-2909, 3010 


VALVE REPAIR TOOLS, 
Cylinder . ОИНАИ РА 914 


VALVES, 
2-Way Flow ......... 
Access.... 
Alene 


Air tee Drain. 
Air Release. . . 
Air Safety. . 


К ыы сс 2899-2901, 2903, 2905-2907 


Ball (See Ball Valves) 

Ball Roller . 

Balle]... ono or 7” 

Bedpan Мавһег..................... 2751 

BlastCabinet е 2402 

Body-Ported Solenoid 

Boiler 

Brass Swivel Суіпбег................ 3015 

Butterfly. . . . ... 2782, 2788, 2885-2886, 3099 

Bypass oo ТК 867, 2590 

Сапаев 2475 

Check (See Check Valves) 

Combination. sic senescent 3032 

Compact -iaai 2548-2551, 2869, 3019 

Control... ..... 2471, 2476-2477, 2542-2545 
. . 2547-2553, 2572-2573, 2743, 3037, 3043 

Copper Refrigeration............ 3010, 3015 

Counterbalance 22... 2415 

Direct-Acting Solenoid. . 


Directional Control. . . . 


Evaporative Сооег................... 2911 
Exhaust seres 2547, 2551-2553, 2555, 


ІА зовоаороссаво 2477, 2639, 2909-2911 
Flow Check .....-.. 2435, 2574, 2630, 2655, 
Жадор рандан р 2694, 2889, 2903, 2907 


Ншій-Пізрепвіп0..................... 938 
Flushometer......... 2751-2753, 2760-2761 
2546, 2548, 2655 


КИТ 2882, 2889, 3043 
Grease Gun ..935 
Ground Plug 2914 


Hydraulic 
Hydronic Heating. . . ..... 
Hydronic Pressure 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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Нудгопіс опе 3037, 3043 
Irrigations. sects cee cn ....2764 
Nn ec ыс .1593 
Knee-Pedal .............. 2728, 2744 
Lawn Sprinkler... 2. eres 2764 
ШИЕ ea Ер 2547,2871 
Шпе-Ріегсіто 3006 
Lockout ....... 2553, 2595, 2598, 2601, 2603 
Lowe semissem ences 2473 
ІШӘЛЕАШОП:........2-..... 938, 2461, 2465 
Manual-Return............ 2542, 2546-2548 
Меша: 5ке rc uc tren snare en 2402 
Miniature АЗЕ 2547, 2553 
Miniature Ball ............ 2553, 2850, 2861 
Miniature Solenoid. .................. 2549 
Mixing ........ 1826, 2728, 2730, 2744-2746, 
T PTT 2748, 2757, 2902, 2908-2909, 3043 
Moveable Gas Appliance Wasser mee se 2717 
Needle (See Needle Valves) 
Nylon lockouta сс erre ries 2553 
РЕЙ Spray ше... 1626 
Paint Ѕргауег а. 1628 
Palm Вийоп-Асіџаїей................ 2548 
Pedal ..... 1593, 2546, 2548, 2728, 2743-2744 
Pilot-Actuated ....... 2542-2545, 2547-2548, 
C EDS 2550-2551, 2553, 2574-2575, 
2222722 2873, 2890, 3017 
PIS ЗЕ ы 2878, 2880-2881 
РШ: евна 2861, 2914 
Pneumatic-Actuated ....... 2542, 2547, 2572, 
et 2871-2872, 2885, 3043 
Pneumatic limit» ЕКЕ ME 2547 
Polyvinylidene Ріре........ . 2820, 2870 
Pop-Safety.......... 2573-2574, 2694, 2894 
Poppet: eee es 2475-2476, 2574 
Реегіпсе SDAN: 2222... 2740 
Pressure-Reducing ......... 280, 2475, 2656, 
a е 2694, 2891-2892, 2908 
Pressure-Regulating ....... 2553, 2574-2575, 
wane ies 2764, 2889-2893, 3010, 3017, 3038 
Pressure-Relief......... 279-280, 597, 2471, 


чана 2475-2476, 2573-2574, 2584, 2603, 
КК МОС 2688, 2694, 2696, 2893-2895 


Push-to-Connect.......... 2461, 2552-2553, 
dpoHüuousbpgudndbu Bd 2555, 2850-2851 
Quick Exhaust ....... 2547, 2552-2553, 2555 
ДАША аеро 2911, 2914, 3037 
Refrigerant. ......... 3006, 3010, 3012, 3015, 
e e оой 3017, 3019, 3094 


Верга ' 1680- 1681 
Reversing 

Roller Cam-Actuated 

Rough-In 

Заб е 
баету 2222: 

ЧИА ғ 2744, 2746 
Shuttle c. eere eret . 2475, 2547 
ШЕБУЕр2 22522222 i ..2547 
Soap Dispensers cia: ы келе дану, oe ce 1496 
Solenoid (See Solenoid Valves) 

орғау бип ое 1626 
Spring-Return ............ 2542-2551, 2866, 


27121. 
. 2630 
Нбдрададбабаз ‚ 2899-2900 


Tempering..... 1826, 2728, 2730, 2744-2746, 
адисе айыке зы 2748, 2751, 2908-2909 


Thermal Relief- 2. 2694 
Thermostatic........ 1826, 2746, 3019, 3037 
[Ге уыты қ ..949 
Toggle -2548 
Toilet ..... 2751-2754, 2756-2757, 2760-2761 
Der nes 2435 
Treadles- c eee . 2546, 2548 


НЕ ТО Мс . 2744, 2746 
Tube to MNPT Shut-Off . . . . . ..2850 
Tube Union Shut-Off ................. 2850 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Unloader ......... 279-280, 2574-2575, 2694 Hoist Power Units .............. 2472-2474 VENTILATOR 
Urinal so creer cce PES 91515201538 nw ЕЕЕ 944, 1064 Ваѕе Айаріегѕ...................... 2956 
Vacuum Relief . . . . . . . 2574, 2504/2895; 2908 Нот. 9507 S BIFSCreens ае 2939 
Меп 2662, 2688, 2908 Hose Clamps ........ 2055, 2531-2533, 2535  Clean-Out Port Kits .................. 2962 
Water Heater............. 2062/2893:2805 Hose Вера КИБ злу гы ы 806“ Controls ш ко ат 2944 
Water Pressure ...... 2056, 2890-2895, 3017 5 H0S6S а. 896, 918-919 Dampers................ 2938-2939, 2942 
Water Shut-Off............ 1013; 2718, 2723, — Immobilizers mi era ee n 952 Grease Collector Вохеѕ............... 2962 
ОЕК К ы 2744, 2807, 2850, 2869-2870 ^ Inspection Forms & Labels .............964 Ніпде КЅ.........................2962 
Welding Gas Shut-Off ........... 2432-2433 Interior Ассевв0гіев................... 954 Replacement Parts .................. 2944 


ТОПе scere dur RES 3037,3043 Interior Lights ........... 970/972, 975-976: Roof Си. 2963, 2968 
Јаске Б 941-944, 963, 2466 Speed Controls ..................... 2944 
VAN Lamps ..... 442, 445-451, 957, 969-979, 1918 
Спе. 10647 ШОМ Вав 969, 975-976 VENTILATORS, 
Storage Вохеб 222220022. 755 Lighting Power Cables................. 964 (бее Also Blowers & Fans) 
Load Measuring Sticks ................ 953) ТАНС осуш а ауы палы елы: 2968 
VANE ANEMOMETERS ....... 579; 62056201 Lubricant Filters: ee reee en e ЛЕЙДІ ас укка ТЕЕ 2968 


Lubricants ceo 892-899, 919, 2438, ЕВ .2940, 2957-2961, 2964-2966 
VANES ООЛ ы з к 2440-2442, 2445,2452 ВайШгоот..................... 2942-2948 
Рр Жз хх хоо сл ыс: 2672 Maintenance Tools. . ... ... .2940, 2952-2956, 


2958- 2962, 2964-2966 


VAPOR BARRIERS............. 109972077 Мас... b Савле 2944-2945 

Mobile Phone Holders ................. Ceiling . . . . .2942, 2944-2945, 2947-2948 
VARIABLE-FREQUENCY DRIVES INGE ie ТС Centrifugal............... 2952-2960, 2962 
Ы Ы SEITE E 153-155, 157-158 Navigation Ѕуѕіетѕ................... Confined Space . 1........ 1798-1799 


Oil Change Ритрѕ.............. 5 Direct-Drive . . 
VARNISHES-....——. eno 1631 Oil Evacuators........... ‚ 918-919, Downblast . 


. 2941, 2952, 2954-2960 
. 2957-2961, 2964-2965 


Paints: аа ыды y 2 Exhaust 1799, 2933, 2942, 2944, 
VCI (VOLATILE CORROSION INHIBITOR) Parts РОСО... ...2946-2948, 2952-2961, 2964-2966, 2968 
Вав. оо ЛАТИ T Placards: енеке ат Exhaust & Supply: 2...0... 2965 
ЕЕ T 1418: "Power PONS 2... , 928, Filtered Орр ск eterno qe 2962 
EE EE 1418:  КесомегуВіпдв 2... 960 Foundation- Е 2948 
БОА ЕЕ 1418 Recovery Straps ............... р Gable=Mount о. 2968 
Paper еее 1418 Recovery Міпсһев................... High-Pressure ...... cuca 


Reflectors аа eee ы In-Line 


VECTOR DRIVES ........ 153-155,157-158 БПе!цегапі........................ Kitchen. . . .2944, 2947-2948, 2952-2960, 2962 
Rotating Mirror Beacons Power Roof .... . 2952-2962, 2964-2966, 2968 
VEGETABLE PEELERS............... 1453 Rust Treatments............. -907, Restroom setae sory. rere 2942-2948 


Sealants 7 ‚ 200, 920, т "Reversible; cs. сы ыланы а 965 
VEHICLE Roof-Mount . . . .. 2952-2962, 2964-2966, 2968 
12-Volt Accessories. . . 209, 353, 924, 928, 954 Smoke Еуасиайоп................... 2966 
Air Filters e аенын тсн 915 боаг-Ромегей...................... 2968 


Air Fresheners eere кааз 902 Speed-Controllable ... 2954-2955, 2957, 2961 
ДАГ ао 955 Уіапаѕ............... -944, ] Supply . . . . 2940-2941, 2961-2962, 2964-2965 
Alternators & Harnesses .............. 20550 StartetblUlUs ТЕН cere errr 898555 ТШШПе е 2968 
Antennas & Accessories ............... 953 Starting System Testers............ 920-921  Upblast.... . 2952-2956, 2960, 2966 


Antifreeze & Coolants 
Battery Accessories & Service Tools 
Supe ate 209, 626, 920-927, 929, 954 


Steering & Suspension Tools Wall-Mount . 2944-2945, 2947-2948, 
deer 910: 912917, 2153 sexe eene 2954-2956, 2961-2962 
537-538, 626, 914, 


Beverage Holders .................... EU! E E OA О 917-920, 964, 2462 VENTS, 
Body Repair Materials . . . . . . .. 906-907, 2055 Ait ed 2463-2464, 2551, 2722, 2902, 
Body Repair Tools ............... 825, 2512 ^ ............... 902, 904, 947-950, 952 dH ... 2908, 3037, 3088, 3102 
Brake Bleed Кй5................. 917,932 Tire Service Tools ..... 680, 684, 947-952, 965 Automatic . 
Brake Fluids: тшде; 898-899,965 Transmission Supplies & Tools ..... . 896,912, Drum Safety. . 
Вгаке тооіс ЕС E eee eee ФТ сәрадана 931-932, 937, 943, 2672, 2674, 2677 Exhaust ....... 
(Cables ыыы 923, 929,964 Trash Сопізіпегв..................... 954 i 
Camera Systems & Components. . . ...... 954 Water Cooler Racks............. 1817-1818 
Circuit Вгеакегѕ...................... 930 Windshield МІрег.................... 901 Furnace... 
Сіатр а 92250055 00531225930 Wire хш E 342,929 баз Аррііапсе................. 2715, 3096 
СОСКЕ ООба аа ТУУ: 954 Wire Connectors ................ 06472055298 GearDOX E К: 2464 
Coatings БО у К 906-907 \йппдНагпе$5е$.................... 2055) (Огайу л кд ке угы: 2965 
Cooling & Heating System Tools ..... 918-919 Hentet oo ES 3087-3088 
Couplings............. 919, 965, 2519-2522 VENDING MACHINES .......... 14941808 “(Hot Water: «o eee 2908 
COVERS Sos ted ere ae 956 HydronicRadiator ы... 3037 
Шола 247 944,1064 VENT Manhole ОЕ 1798-1799 
Creepers & Ассеѕ501165................ 046; Brackets ceo o ove seres 3086” Petrochemical а. 1797 
Dashboard kans e ec s 954,2925  Caps..... 2671, 2722, 2949, 3088, 3096, 3103 — Pressure-Relief . . 1137, 2463-2464, 2551 
есе аа aana ana Ene e (ome Dampers ee e сс 2938. Protected Рай. <- aaae een 2464 
Detailing Supplies & Equipment Enclosures, Wall Furnace.............. S087 Вада ое 3037 
ре 902-906, 1545 Extension Кйв......................3088 Воої.. MR 205 
Diagnostic Tools & Accessories Extensions S EET T таса ТТ 1798-1799 
Е 914, 917-918, 920, 964 ^ Hoods......... 1466, 2945, 2949, 2955, 3103 — Spray Booth. 2 жайын азо» ӨШ 
Directional Ат0М5.................... 976% Kits) Heaters EET к 3087-3088, 3091 Steam Сопуесїюг.................... 3037 
Document Ноідегѕ.................... oSA ERE a E EE 3087, 3096-3097 Steam Вайіаќог..................... 3037 
Dollies ае 945. Pipe Натев 3096: Supply 5.22.2222. 54 2965 
Door НапМаге:-...222..2.2:-...... 2055 Replacement Parts .................. 2570 ПЕК зп 2662 
Engine Об Жк E m 892-895 Ѕиррогї Ріаїеѕ...................... 3096: ПЕВА ае 3096 
Exhaust System Tools ................. ШО Матев 2662, 2688, 2908 ^ Vacuum ..1137,2463,2551 
Exterior Lights ............... 957, 969-976, ЖШШЕ ол О к о ы о 3102 
ЖК ЧЕК ERRA ТТ 978-979, 1918 VENTILATION Water Heater........ 2715-2716, 3096, 3103 
Fans! aae ААК н ТАЛАМ 9542925. CONOIS. es coe 2944, 3023-3024, 


22-222 1126, 1969 
Grease . . . 893, 895, 897-899, 919, 2450-2453 
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VERTICAL 

Гало еа 2928, 2932-2935, 2940 
File Cabinets & Systems .............. 1344 
Grinders- crees .2508 
Milling Machines . . ...2344 
ВО E 1993-1996 
VEST COOLING INSERTS ............ 1820 
VESTS, 

Cooling: у а ел 

EMS (Emergency Medical Service: 

Evaporative Cooling........... 
Flame-Resistant T 
High-Visibility........ 2-174 

Incident Command i 
ШЕ 1937-1939 
Public Safety....... ...1935 
Respiratory Cooling ...1820 
байуу 0, 1935 
Scerimmate:- o Sessio 1479 
TANG ied D ыт 1742-1743, 1935 
VGA CONNECTORS .................. 351 
MAUS еа 657, 660 
VIBRATION 

Absorbers ...... 1219-1220, 2199-2201, 3013 
Па ған ЕТ toc ese ERR 566 
Isolators....... 1218-1220, 2983, 2986, 3099 
Meter Accessories 557 
Meters... eere 

бепеоге 2. 

Switches eere enum ES 
VIBRATOR 

Flexible Shafts oos 149 


Hydraulic 
Laboratory 
Pneumatic 


Adapters actus in ane ата 351 
Connectors oes хулла» 347-348, 351 
VIDEO CABLES, 

DisplayPort Сотршег................. 352 
DisplayPort to DVI-D Computer . . 352 
DVI-D Computer......... 
F-Connector........ 

HIM ЛЕ ссср: 

HDMI to M1-D Computer 
ВОД 

SVGA Computer........... 

VGA/USB to M1-D/USB Computer ........ 352 
VIDEO SURVEILLANCE 

Gable‘Adapters: а... 351 
Gables oe ee a ae . 2022 
Camera Remote Controls ...2049 
Cameras kee ee 2045-2048 
MoNS aiana 2045, 2050 
Power Supplies . . . . . ...2047 
Systems. .......... .2045 
p o eT .2047 
Video Recorders: шут ыгы ыны оры 2049 
VIDEOS, 

Trainings «ote ет ажай конуз 1686 
i-92 GRAINGER. 
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VIEWERS, 

ЛАТЫН ТТ” 2005 
VINYL 

leaflers а aan 904, 1519 
Protectants: eom des EE 374, 902, 904 
Sedis o meer EIE 2232 
VINYL RUBBER .................... 2204 
VISCOMETERS...................... 651 
VISE 


VOWS мыздан + ыя cine EIE 
Mounting Brackets 
Replacement Parts 
Stands s КЕК E 


АПВ TR 832, 2346 
Benchi c. РАТЕ 829-831, 872 
Сатр-Вавв..................... 829-830 
Combination. 


Machinist's ....... 829-831, 872, 2318, 2346 
829-830 


issue germs LX О ОС 2339 
Ре Te TS 829-830, 872 
Portable: эзуу Ee 829-830, 872 
Quick-Release): cerry css eee 
Reversible-Jaw ES 
Rotating-Jaw.. ан 
Swivel-Base. ............... 

Toolmakers ср Лил кышт: 
Tradesman: аен онн 

Utility Workshop... rene 829, 831 
Vacuum-Base ................... 830-831 


Signs 


VISORS, 
Рабен 1639, 1730, 1732 
613 


VOICE & DATA (SEE DATA & 
COMMUNICATION) 


VOLLEYBALL EQUIPMENT ........... 1479 


VOLTAGE 

Calibrators Жук ы ЫЕ 596 
Data Loggers ................ 538, 551-552 
Detectors & Accessories . . . 536-538, 540-541, 


547, 1731 
22313 


ҮЗ 551-552 

Regulators . ............. 205, 208, 213-214 
Sensor Relays аен 221 
Tester Cases ............ 537, 539, 548-549 
Тезїег$......... 536-547, 551-552, 556, 558, 
ТРИЯ 607, 801, 920 
jo E 547, 562 


VOLTMETERS, 

Analog аа cacti 539,544,547,559 

ВО 225, 536-538, 544, 559 

Digital ..... 225, 536-544, 546-547, 551-552, 
ЕКТІ 556, 558, 607 

Рапеі-Мошпі.................... 225,559 

VORTEX 

Mixers Е 648 

Тие Соо. 2583 

po TU 2583 


e ТАТ Т 1762 
1164, 1168 
1028, 1043 
WALKIE-TALKIES ............. 2024-2027 
WALK-IN COOLER DOORS 
ЕРИ баж бақылады 1118-1119, 1452 
WALL 
Air Conditioners. . .............. 2991-2992 
Block Веовіюгігеге................... 1513 
Calendars: е 1369-1371 
КЛЕТ 2949, 3088, 3103 
[CC URN 2992-2993 
|n o pe 1898, 1907 
@06К5 а ео 1374-1375 
Ша у ерсе БА а USUS 2934, 3096 
Corner; Guards: о 2006 
CurtainiTracks а 1119 
Батар 2938-2939 
Ducting Kiss. scere re 2949 
Fan Replacement Рапв............... 2948 
File Hangon: зык ешике ee 1358 
[i T 1358 
Guard End Caps & Corners ............ 2006 
Guard Rails: Е 2006 
0000 27777 2006 
ТКТ ТТ” 1278-1279 
ТРЕЯ 2912 
КК” 1317 
UU КН 1532 
754, 1277, 1358, 1525 
tr A AC 1595-1596, 1598 
ТОРЕ 887, 1597, 1634 
So ТЕЕ ee лт ылы 1358 
M NUR ea 1279, 1525 
Receptacles.......... 322-325, 328-332, 334 
ИЕЛЕР 22. 3076, 3087 
Gafas. е ааа ае 1968 
Sof ees ао. 1119, 1353 
Shelves a aoan Es 1240, 2760-2761 
SDeaKers E OA 2038-2039 
SPONGES: а: 1622 
Бре оаа 2003-2004 
МСП КЕУ522:22:-2....5-.22.2-22... 322 
SwitchiiTImels 7 See e etes 418-420 
Switches . . . .167, 321-322, 325, 419, 498-501 
Thermostats.............. 2995, 3020-3026, 
E M oe 3071-3072, 3075, 3087 
Thiicknass Есе... 567 
i: c MS 3088 
UmAshtrays SAN ret i 1552 
Ventilators.......... 2944-2945, 2947-2948, 
Suede еб cacti 2954-2955, 2961-2962 
СААЗ уны Ун. 3102 
Washing Kits уз. eure 1532 


WALL FURNACE VENT ENCLOSURES. . . 3087 


WALL FURNACES .................. 3087 
WALL HEATERS & ACCESSORIES 

n 3069-3070, 3072-3079, 3081, 3087, 3089 
WALL MOUNTS, 

Data & Communication............ 309-310 
Flat-Panel Мопйог................... 2023 
Speaker c аны mE re 2023 
ЦРЕВА reU 2023 


WALL PACKS, 

Lighting Еге cci seis 1 каны, 503-505 
WALL PLATES, 

POTUIT Б sate 301-302, 320 
Audio-Video 350 
Blank... 

Lr je ere E 320 
Cable Раһһмау...................... 1835 
Combination. oues sre eres 300, 320 


Damper ... 
Data & Communication .... 320, 347-348, 350 
Electrical . . . . 301-302, 312, 320, 322, 330, 332 


Flat-Panel Monitor & Video ............ 2023 
GFCI (Ground ҒашШ)................... 320 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 
ОРАСИ РА 350 
Lockout аа E 322 
NOM RP e E 320 
Receptacle. . ........ 296, 300-301, 320, 330 
ВСИ е 320, 322 
Stainless Steel............... 320, 322, 347 
Switch uses 252, 254, 300-301, 320, 322 
Tamper-Resistant. ................ 320, 322 
Telephone аен De SONOS 320, 347 
Mhermostat ianea 3024-3025 
Timer ааа ане 421 
MIde0;. аана: 350 
Weatherproof. ... 301-302, 312, 320, 330, 332 
WALL SLEEVES, 
ДГ Conditioner ec cerne SE 2992-2993 
Heati Pump.: ае ая 2992 
WALLBOARD 
ARLIIOIS. 2e 040-0002 2169-2170 
SAWS ае аа аА 884, 887 
WALLPAPER 
AMihesiVes.- шагыл reperi 2228 
ТАСИР ВТЕР 1622 
Removers: Sees уеде ama 887, 1622 
О ТМ eaquse AUR E 1622 


WANDS, 
Compressed Air Sprayer .............. 1002 
МАШИ ЛЫ Адн еа е 1611 
Рат оргауег оа 1611 
Pressure Мавһег............... 1591-1592 
Safety аан prr E UNS 
Shower Spray 
Sprayer ....... 
Vacuum Cleaner. ............... 1564-1565, 
S 1570, 1572, 1575 
Waterlng у Е 1014 
Wet/Dry Vacuum .......... 1564-1565, 1575 
WARDROBE 
Cabinets............ 1260, 1265-1269, 1337 
Lockers eer 1250-1256, 1258, 1269 
WAREHOUSE 
Casters: Ул тоз лс уо 1192-1211 
DOOS енене 1118-1119, 1121 
Ladders . . . 1034-1039, 1041-1042, 1047-1049 
Lighting Fixtures ............. 466-467, 472, 
ЖОО ecm 474-476, 478-481 
WARMERS, 
Fate & Eat. нее 1640, 1642 
НТ ERIS 1642 
GIOVE Santee aE E A E 1642 
На а ы Cor N E 1642 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


Product Index 


Warming Cabinet Replacement Parts - Weed 


WARMING CABINET REPLACEMENT PARTS 
62 


WARNING 

ECS бек с ес а 953, 1926 

ШЕ у кА с 955, 1919-1920, 2052 

Гареб E EE 371, 1897, 1916 

ШИ 855: 270-272, 969-970, 973-976, 
aünpbeo 1178, 1245, 1918-1920, 1927, 2052 

Pads: E ванае 1928, 2036 


Оле ee serere cecus ret 1473 

WASH, 

В 222202222222 - 1497-1498 

UT NEU P Т 899, 903-904 

WASHDOWN 

Beas х-ы 133, 136-137, 143 

Casters: ccc 1192, 1194, 1199, 1201-1202 

HONS «eere xui ERR 3078 

Motor;Gontrols: а 159 

ОО а аео 27,31-34 

PUMPS г-у зол: 2640-2641, 2691 

БО су о-у 1430, 1432-1433, 1456 

Sprayers а: 1000-1001 
ый Nee HE DURS 2739-2740, 2748-2749 

Stalions se БЕТТ ies 2743, 2909 

WASHER 

Assonments ш сузуу лл 2087 

Cleaners . 1515-1516 

HOSES et 1593-1594 

WASHERS, 

AirQuüick-Connect eerte reete 2531 

Battery Terminal 

Beveled: co ere es 

|i ft T 

Cable Tray 

Channel 

Clothes: зе seems 

Cold Water Pressure 

Conical е сое 

Countersunk 

External Tooth 

Fatis 

Finishing 

Flat ce ee 


Grade 8 
ШТІ 
Hot Water Pressure ........ 
Internal Tooth............. 
Laboratory Glassware 
look ees 2055, 2087, 2092-2095, 2097 
ШЕН Б eee 


Plastic Pipe ЗЯ 
Polyethylene Pipe ................... 2723 
Pressure ta eo er 


Rubber Pipe 
SAE Наб 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ыо «sess pem us 2090, 2096 
Thicker Flat......... 2089-2090, 2092, 2096 
WWE con csdongapopinacnoanaduagude 

ШОПЕН ССТ” 2094 
ИЗА 2088, 2090 
Wedge оска E 2092-2093 
МОО 902, 1532, 1550 


WASHFOUNTAINS & REPLACEMENT PARTS 
ER Ser on mew а DAR OR 1826, 2729-2730 


WASHROOM (SEE RESTROOM) 


WASP ЅРВАҮ...................... 1023 
WASTE 
Containers & Accessories . . .. 954, 1552-1558 
Disposals & Accessories......... 2732, 2747 
Oil Evacuation РасКа0е5............... 932 
WASTEWATER 
Alarm Panels: eese cese rete 2630 
Check Valves ш к Ж ыт: 2630 
Control Boxes & Panels ............... 2630 
level Controls ае 3039 
pH Testers ersin peana 627-628 
Pumps ........ 1953, 2622-2623, 2626-2629, 
СЕА 2635-2637, 2647, 2649, 2665, 
Cor 2667, 2689, 2695 
SAMS ecrire дада А 633 
WATCHDOG TIMERS . ............ 222-223 
WATCHES, 
Юре: 580 
WATCHMAKER'S LOUPES ........... 2341 
WATER 
ДЇаПП& аен 872, 2632, 2679, 3092 
Backpacks. isses rre 
СУРООНО РЕКОВ ЕЕ 640 
Bladdersi: 222222210224 1953 
ЖИЕ 3090 


Chlorinating Pumps 
Circulators 
Containers 
Deionizers 


Dispenser Replacement Parts 
Я 2708, 2718-2721 


Пізрепвегв............... 2721,2736, 3002 
Expansion Tanks ............... 2662, 2717 
Fountains: еен, 2718-2719, 2727 
Hammer Аггеѕіогѕ ................... 2913 
Heat Exchangers: -ensenen nen 3039 
HUC CHR e aen, 861-862 
Leak Detectors & Shutoffs........ 2679, 3092 
Hevell Controls) 2. 
ГЕВ ТЕЗЕ n oce sioe nes 
Line Installation Кй................. 
Meters „еее 2682, 2684-2685, 2687 
MisteriRings: se eri rasis 2916-2917 
Nozzles ..... ses 1014, 1948, 2743, 2909 
Preservatives: ао 573 
Pressure Boosters......... 2636, 2642-2645, 
UT 2648-2653, 2690 
Pressure Gauges ........ 571, 573-574, 2806 


Pressure-Reducing Valves 
Santee teas 279-280, 2656, 2891-2892 


Pressure Switches. . . ............. 279-280 
Purifier Consumables ............ 635, 1814 
Purifiers rence nooner ME 635 
Purifying Tablets .................... 1814 
Quality Meter Accessories.......... 630, 632 
Quality Meters.......... 627-629, 631, 2462 
nr Me NE 999 
Regulators... . 2889-2890, 2892-2893, 3017 
Rescue ОЙ 1939 


Resistant Timers cect e rentre 420 
Sensors ....... 2632, 2683, 2686-2687, 3039 
Separators..... 2567, 2571, 2576, 2585, 2590 
Softener ба 2702 
Softeners СЕО 2702 
Бра СЇЙЄ 37.552 1525, 1591, 3011 
РАП ае 1012 
Storage; Tanks: e eerie уйа 2715 
Supply Shut-Off Wrenches 


op pam deu 805, 1009, 2751, 2764, 2911 


Supply Stops . . . 2718, 2723, 2744, 2807, 2850 
System Pumps. ...... 2638, 2643, 2646, 2650, 
ТОТ 2652-2655, 2662, 2691, 2701 
System Treatments ............. 2702, 2998 
Test Kits...... 573, 627, 631-633, 1481, 2702 
iTest;StripSi аа 632, 2702 
TIMGIS ca Е 416, 418, 2764 
Well'Systems: =... 2653 
WATER COOLER 
Cup Dispensers ................ 1818, 2721 
Glass Filleri KiS е 2720 
Рарег Суре еле 1817-1818 
ВабК5: ict pens ehe xe 1817-1818 
Replacement Parts . . . . 2703, 2706, 2718-2721 
Temperature Controls ................ 3019 
WATER COOLERS, 
ADA-Compliant ................ 2718-2719 
Bottled Water............. 2718, 2720-2721 
Freestanding............. 2718-2719, 2721 
Hands-Free ои аена 2718 
Hot & Cold: еен 2718-2721 
Jobse сыны гк уол 1817-1818 
Мапаа-Аеѕіѕїапі.................... 2719 
Wall-Mount ................... 2718-2719 
WATER FILTER 
Bags: m 2708-2709, 2711 


Cartridges & Cartridge Elements 

E 635, 2641, 2703-2710, 2720-2721 
Replacement Parts ............. 2703-2710 
Systems. . .1461, 2704, 2706-2708, 3003-3004 


WATER FILTERS 


635, 1461, 2694, 2703-2708, 
Duo5nagononpunatoscotinan 2710, 3003-3004 


WATER HEATER 
Accessones Teame 416, 418, 2662, 2704, 


Replacement Parts ...... 


Water & Gas Connectors . 2716-2717, 
БІТТІ ... 2806, 3096 

Water Detectors & Accessories . . . . . 872, 2679 

WATER HEATERS 

Нр 1953, 2712-2716, 3063-3065, 3090 

WATER HOSE 

Assemblies. erected 2606-2608 

GANS ааа ы дымка melee 1947 

Connectors. ......... 1013, 1521, 2717, 2723, 
M MT TEN 2744, 2764, 2806 


WATER HOSES 

1015, 1521, 1593-1594, 1946-1947, 
pn . 2604-2609, 2637, 2690, 2717, 2723, 
angnaagend 2743-2744, 2748-2749, 2806, 2909 


WATER TANK LEVEL CONTROLS...... 3039 


WATER TANKS, 

ОРО оар ERE 2656 
Lawn & Garden $ргауег............... 1002 
Precharged = -ioi eise enn 2656 
ШЕШ е neste КЕ: 2656 
WATER TREATMENT CHEMICALS 


TE E 1481, 2702, 2998, 3062 


Find even MORE on Grainger.com? 


WATERFALL PUMPS........... 2638-2639 
WATERPROOF 
Clothing- ores 1745-1748, 1940 
NOLGHOOKSS uiro ne 1355 
Paper кд ыкы ees 1100, 1355 
Telephones: E 2035 
WATTMETERS, 
Clamp-Oh: oi onset eere 542, 551 
Digital S ТЫ СТ 542, 547, 551 
WAX 
Applicators:....-. 2er rre иык: 
Paper Liners. . 
Removers....... 
WAXES, 
о РРР ТОРГЕ 902-904 
НАҒИ 2456 
WD- 
AM 2439, 2441-2442, 2445, 2450, 2453 
WEAR PADS, 
СЕН 2 es 1079 
WEATHER 
Aert Radios... oc ees 2027, 2033 
Hoods M p Er TE 2934 
Station Ассевв0гіев................... 582 
StationiConsolBs: е 582 
StationiSoftWare 2. 582 
Stations coe eee chet eere 582 
Strip Adhesives ............ 906, 1999, 2228 
Strips... . 1122, 1386, 1999-2001, 
ee Ui xd Kirk 2199-2201, 3092 
WEATHERPROOF 


Caulk...... 906, 2226, 2228, 2230-2233, 2236 
329-330 
dona 301-303, 312, 
Dono 330, 332-333 
. . . 284-287, 289-292, 

.. 301-303, 312, 511 


paper акен (oi а 1355 
РОВОВИ 329-330 
РШ 2 
Wall Plates. . .... 301-302, 312, 320, 330, 332 


WEATHER-RESISTANT RECEPTACLES 
E 322-323, 325, 402, 404 


WEB SLING WEAR PADS ............ 1079 
WEB SLINGS ....... 1075-1078, 1098, 1141 
WEB STRAP 

НОБ EN 1059 
НЕТ“ 1059 
WEBBING, 

Tie-Down: 221. 1103 
WEDGE 


WEDGES, 

СОСКЕ М 

Door Stop. . 

Pallet Truck . 

Vertical Lifting 

WEED 

ІШТЕРІ 2-22 1003 

Inhibitors... 2222-22... 1003 

ТТТ 1003 

ШЕТ es rere e exe 999 

БаҢа- еа s 999 

hun m p 679, 987 

LI ee 679, 987 
i-93 


Weighing Pans & Papers - Winders 
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WEIGHING PANS & PAPERS ...... 644-645 


WEIGHTS, 

Balanca Scala 2: узшш ee 645, 1434 

Barricade...... 1868, 1927, 1931-1932, 2044 

Canopy: олен аа ты E НЕЕ 980 

Ехегсіве 22 

Float Switch Cable. . . 

Safety Cone........ 

Scale а.а . 645, 1434 

Snowblower...... ..991 

Tire Balancing . . . . ..947 

Traffic Barricade . . .1868, 1927, 
АРСОВ 1931-1932, 2044 

Wheel a esee а a 947 


WELD 


Blade... 
Capacitive-Discharge. 
Cordless: 


Engine-Driven...... 
MIG (Metal Inert баѕ)............ 


ЭЧ е-е 

Thermoplastic ........ 

TIG (Tungsten Inert Gas). 

Wire Feed 27 ао 2411 

WELDING 

Accessories......... 2426-2427, 2429-2430, 
У ИИ 2432-2433, 2437, 2534 

Accessory Kits......... 360, 739, 2411, 2414, 
КН 2417, 2427, 2436 

Antispatter ...2430 


Blankets, Pads, Wraps & Rolls 

RUN DIE GI ERAI E 2409-2410, 2433 
Brazing Outfits. . . . . . . 2432-2433, 2436-2437 
Cable Reels & ҺасКв................. 2436 
Cables & Accessories . . ...339, 408, 923, 

НЕТ ‚. 2415, 2417, 2426 
.. 1733, 2415 
...2411 


Clamps. ...... 832, 834-835, 2417, 2426-2428 
СОШ does encase оен 1733-1735 
COGS: eee 2415, 2418 
Crack Detection Dyes ................ 2429 
Curtains се уул: .. 2409-2410 
Cutting Outfits . . . . . . 2432-2434, 2436 
Cylinder Carts ...... . . 2411, 2437 
Cylinder Trucks ................ 1184-1185 
Cylinders........... 2432-2433, 2436-2437 


Electrodes & Accessories 

ИТ 751, 2414, 2417, 2420, 2422-2423 
Faceshields & Covers 

А ОИС ын 1677-1678, 2405, 2407 


Flint Lighters......... : E 

Flies oes 4, 2621 
бая ere лм ыс 213-2437. 
Gas Diffusers & Retaining Heads. . . 2413 
Gas Shut-Off Valves 2432-2433 
Gauges: «es . 573, 2426 
Gear Bags ......... 20752 
Glasses & Goggles. ........ 60-1661, 2405 
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Helmets & Accessories 

ЕЕЕ 1677-1678, 1681, 2405-2407, 2417 
Hoses & Accessories. . . 2408, 2426, 2436, 2534 
ПСЕ оъ ововоовцовеаовой 2405-2406, 2415 


Links 


1615, 2430 
1873, 1876 
Nozzles & Accessories 
Oum To 2413, 2415, 2420, 2433-2436 
ОЧИ ees 2432-2434 
Ovens & Accessories . . . .............. 2417 
Oxyacetylene Kits .............. 2432-2433 
РІП TODOS EET dor 2418 
Pipe Wrap 22 
Plasma Cutters 
Рег ec e EN 
Positioners & Accessories 
KI CNET AE RATS 2431 
Replacement Parts ........ 2409-2410, 2418 


Respirators & Accessories 

JURE MES 1669-1674, 1677-1678, 1683, 2407 
|o E 2414, 2422-2425, 2434 
Screens & Accessories .......... 2409-2410 


Storage Containers 
Table Сотропепіѕ.............. 
Tables аена 
ЛАП Adapters ео олы ж 
MIGHOrchestsssccemectie eke 
Tips & Accessories......... 2413, 2420, 2425, 
ТАЕ 2430, 2433-2435, 2437 
Torches & Accessories 
mr p 2414, 2417, 2432-2435, 2437 
Training Materials 1907 


WELL 
Controls А 
Depth Gauges 
НЕ ӨЕ о е 
House Heaters 


WELLS, 

Immersion: ЫНАН тые алан 3030 
ШЕТ 

Mop Pads кзы алко аб 1536 
Морвин еннен 1530-1536 
Saw Blades -emae e 719-721 
Saws eA caus 717-718, 2348-2350 
WET/DRY VACUUM 
Accessories.............. 1565, 1575-1576 
Attachments ........ 1564-1565, 1575-1576 
po EE 1565, 1574 
DRUMS c eodem de е 1573 
Filters: EM 1565, 1574 
hi aene 1564-1565, 1575-1576 
Replacement Parts ............. 1565, 1574 
Песен 1565, 1576 
SQUCCQEES nce 2-0. 1564, 1575 
Wands сел УЕ 1564-1565, 1575 
WET/DRY VACUUMS. . . 678, 1563-1567, 1573 
WHEEL 
ЕТ 947 
Bearing Locknut Sockets .948 
Bearing Packers .............. .935 
prp M et .903 


Chocks & Accessories....... 963, 1128, 1170 
Cleaners: «esce eerte ei за 902, 904 
Cover Ветомег Т0015.................. 948 
Grinders ее 2506-2508 
Mandrels ........... 2374, 2381, 2385, 2389 
Nut Indicators 22222 2.. 952 
ІЗЕТ: 945, 1126 
ОЕ AE 947-949 
Woloht Васкес: 947 
Weight ПОО. 0.60. 949 
Ме ое 947 
WHEEL КІТЅ, 
Pedestal Раве 2916 
|n T 2635 
WHEELBARROW 
MIXES е ызуу песн ушун ны 891 
Tire Repair Sealants .................. 950 
MGS а. 952, 1000, 1216-1217 
Wheels: er 1216-1217 
WHEELBARROWS . ............ 1000, 1155 
WHEELCHAIR SCALES .............. 1431 
WHEELCHAIRS ............... 1168, 1814 
WHEELS, 
Abrasive Up: ы... 2391 
Antimicrobial... actos шешт штата 1215 
Baggage Cart Саѕіег................. 1212 
BalliBearing: 2... 1211-1217 
Bench Abrasive ................ 2388, 2391 
Blower............. 2980, 2983-2985, 2988 
баларліп е асаа 1211 
Cast-lron ................ 1211, 1214-1215 
Саве ИЕ 1211-1217 
ЕЕ 2254 
a 1211-1215 


719-721, 723, 736, 
ӛварбвбаназррофов 2383-2385, 2387-2388 


Circular Вам. ааа. аты 2384 
Contractors с came енн 1216-1217, 2384 
Conveyor ЅКаїе..................... 1108 
Cut-Off Abrasive.......... 719-721, 723, 731, 

ҚОЗА PUR 734, 736, 2383-2388 
Cut-Off Ѕам................. 719-721, 723, 

TE 731, 736, 2384-2386 
А Р 719-721, 723, 731, 734, 


ee ee цид 736, 2383-2388 
Deburring Abrasive ..... 723, 860, 2380-2382, 

TON EUM E US 2388-2389, 2394-2398 
Delrin Bearing ....... 1211-1213, 1215-1216 
Depressed Center Abrasive 


Diamond Abrasive ............... 
Distance: еа .. 
English: оа 
Finishing Abrasive.......... 

Su RM АС К НЕ СД 2389, 2391, 2394-2398 
[n <<. ETE 1215 
Flap Abrasive.............. 725, 2380-2382 
Food Cart: ее 1212-1213, 1215 
Forged Steel! 2..2... 1214-1215 
Garden Equipment.......... 952, 1216-1217 
Grinding Abrasive............. 719-721, 723, 

Wer 725, 736, 2254, 2380-2388, 2391, 2396 
НАП шы 2318 
Hand Т «urs 1216-1217 
High-Speed Cut-Off . . . . . 723, 736, 2384-2388 
High-Temperature ......... 1212, 1214-1215 
[OA eec тыл: 1211, 1214-1215 
Lawn Mower ..... 952, 1211-1212, 1216-1217 
P MU TET 1177 
Measuring: 2..2... 226, 565, 875 
Ме БЕЗГЕН eu саек 1214-1215 
Mounted Point Abrasive............... 2392 
Nyon sies nets examen eme 1214 
Pallet Jack ад ен к Ырда 1214 
Pedestal Abrasive ......... 2388, 2391, 2395 
Phenolic баве 11 
PlainiBearingz 1-7: cme: 1211-1214 
Pneumatici а ае 1216-1217 
Polishing Абгаѕіме................... 2389 
Polyolefin Caster . . . . . . 1196, 1201, 1211-1212 
Polypropylene Caster....... 1211-1212, 1215 


Polyurethane Caster ....... 1213, 1215, 1217 
Precision Bearing. .............. 1211-1215 
PIRE BOANO 22222222 1212 
Raised Hub Abrasive ....... 2382, 2384-2388 
Roller Bearing ................. 1211-1215 
Rotary Tool Abrasive .................. 725 
Rotary Tool Polishing............. 725,2380 
РАЕВА 1212, 1216-1217 
Shock-Absorbing Caster......... 1212, 1215 
Shopping Са. 
SqulireliCage- 22222... 

Stainless Steel. . 

КҮ: reete rie eror e 


Surface Conditioning Abrasive 
eer errr ar 2380-2382, 2389, 2391 


Thermoplastic Rubber........... 1212, 1215 
(Thread; боа. 1212, 1215 
Toolroom Abrasive........... 723, 736, 2383 
ПАСЕ er cT e 1215 
Мһевіһатом.................. 1216-1217 
Wire Abrasive.............. 860, 2394-2398 
WHETSTONES ................. 811,2393 
WHIPS, 

АІС ОЛ ПОЛЕ 22222. 315, 3094 
Warnings а ЕВ: 953 
WHISK BROOMS............... 905, 1541 
WHISKS, 

СӨП зз отел т шина кке рз 1455 
WHISTLES ................... 1479, 1935 


WHITEBOARDS & ACCESSORIES 
какын не EE 1337, 1352, 1358, 1367-1371 


WI-FI 
Саге енене 3025 
Thermostats: E 3022 
WINCH 
Байы sae MURDER RS 1105 
BIOGKS EE 1085 
Cables .. 1054, 1064, 1083, 1085, 1121 
HOOKS i sc eer ere 1069-1071, 1085 
Load Huggers. 1104-1105 
Motorsee es eese eee ш ha IO 2474 
Replacement Parts .................. 1064 
Slings ое 1074-1079, 1085, 1106 
1104-1105 
1105-1106 
——— 1083 
1081-1082 
meer rer ee 1105 
1796-1797 
Melee ІНІ a MEE s 1081 
ЕВС: еее 1064, 1081-1083, 1479 
ІТ 1059, 1084, 1105 
Hand Brake: ooa hore ы ius 1084 
Hand Ratchet. ................: 1084, 1105 
Нұйгашс;:...22.52-2:.2......ы:: 1082 
ШЫНЫ 1082-1084 
Manually-Operated ........ 1064, 1084, 1105 
Marine: ener a 1084 
Planetary беаг................. 1081-1083 
Pneumatic ЕИ 1083 
Pulli: cc ore 1081-1084, 1105, 1479 
ЭТИ eem eh raa rex 
Spur беа... 1082, 1084 
Stainless веі. 1084 
Vehicle Весомегу.................... 1081 
Weh:Strap.:.. lieri 1105 
Wotm Ger. «eee 1082, 1084, 1479 
WIND 
Meters а 579, 582, 620-621 
Свева он 1010, 1100 
Socks & Ассеѕѕогіеѕ................. 1926 
Speed Indicators . . . . . 515, 579, 582, 620-621 
Tirone S etes tene Ee eee 2968 
WINDERS, 
LESSE СЕ AEE 890 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 
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WINDOW Papot^.. essetis 6615114907149251494 ІШЕ... 518:510: 7^ Safely Sco ТІ 1894 
Air Conditioners. . .. ............ 2990-2991 Respirator шы Ал ыша 1686 Lighting Fixture......... 468,518-519,2053 5реаКег........................ 341-342 
Air Curtains... . 2969-2971  Sanitizing...... 1500 1504:1505;1813; 20467 ОМ. 222222. 2403: "Sprinkler; ее 341-342 
AnChors а Boso URL с жыргал ылын б ича ШШ 661, 1492, 1509 Stainless Steel. . di US 1894, 2187 
Antifoggers .............. .901-902 Whiteboard ........................ 1367 WIRE MANAGEMENT [lt C E 1010, 2187 
|с КУ 7: . 1532, 1543 Brackets-.-.------- serere 209: 909-310 407. ТЕРМЕ 336 
е жы Е WIRE Cable Organizers . . . . . 296-298, 346, 405-407, Тһептосоцив................... 230-231 
FANS? 2225222. Baskets EPIS ПЕ 7 аапасввабпанданаа 112951338 949313947 ТИНИН С ОИ О сы eines 935 
EM ЗА ЗСЕВЗЗА Е ЗЕ Brush Adapters ................ 238522399) Cabo WSs 222222222 22 297): ТӘНЕ НИСИ es 64 
Gasket Installation Tools Brüshes- dm 860-861, 869, 889,921, Channels ...... 295-298,405-407,1129,1338 Welding ................. 2421-2422, 2424 
GasKets:c ee аны rece 22200 ЕЕ 1545, 1548, 2161, 2394-2398,  Clips...... 295-296, 298, 309-310, 1338, 2621 
Lei Елкы ык азе бөр ЖАЗ ШАУ.) ы ДЕ зле E рү Мес ЧАК А 2400: 2426; 2621 Conduit s= mennene 312-315 WIRELESS 
Heat/Cool Units Cages..... 1244-1245, 1258, 1317-1319, 1452 Connectors & Faceplates............... 206° Alarms. orones 2034, 2053 
Mount Kits, Air Conditioner . . . . Caise eese 847, 1152-1154, 1158-1159, — Duct................... 2057295-206:298 ШЕКЕ ы 222 1375 
Mount Kits, Heat PUMP 2... «52.2990. -................ӛ. 1164, 1168, 1347, 1349 — Duct Components ................ 285,295 Computer Keyboards... .............. 1354 
Punches: i529. оа clamps ты е 210939252076 6 Басераеѕ 600 296 Data Receivers & Transmitters ..... 586, 2336 
Retainers’: cise secet Connector Напоіев 923. Finders: eese E 563s * Dimmers она 
SeraperS с Connectors.......... 347, 380-381, 383-384, Fittings & Accessories......... 285, 296-298, Intercoms. . 
Se лыр ы кы т ли ШӘЙ! к ree eres 386-392, 922-923,964 ^  ......... 300, 305-307, 309-310, 312-314, Mice... 
Sealants............ 2227, 2230-2233, 2236 Сопќаіпег=.................... 1303-1304 оо 3167947409 3Monltors эзы илал ы 
Ѕдиеедееѕ................ CrimpingiEerrules 2.2.22. 306.45 Grommets;- ЕА 292,310 Programmable Thermostats 
Supports, Air Conditioner.............. Crimping Tools... 357, 381-383, 389, 812,839, Нагпеѕ565......................... ОББ ERR URL ДЫ ана 
Мапе еке ААА АРАҒА Е 845-846,852-853,922,2751,2805 — Organizers ......... 346, 400, 405-407, 1129, Repeaters . 
Cutters: 3...4. 31053305357:358: Jb ЕТТІ. 1273, 1338, 1343, 1394 Speakers . . 
WINDOW CLEANING => — — 666 383, 670, 789, 812-813815, :Panels.-.--- eere 285,346 Switches .... 
АСС8550Г185..2..2..-..-..-.... 155041551 9 E 836-840, 842-844, 846, 851-853, Raceways ...................... 295-299 Thermometers. . 
Brushes а. 21532:1543 0 Окшау E 859/861:022/1089/ C Sleg/85! 222222222222 373, 408-409 Thermostats. 
Сатре 2-а ТБО есите tts 1244 Wire Rope Сіатрѕ.................... 310 Моісе Alert Systems. . 
КБ 221532) Device l'evelers сулуу лыс 309. 5Wiring|BIOCKS: Те... E 347 Weather Stations . . 
PolBS rcs esee йик камык 0 Device Һеїаіпегѕ................. 268,309 Мар: 408-409 
SDrayS eacee ae очы 902, 1502, 1511,2446 Devices (See Connectors, Plugs, Receptacles, WIREWAY NUTS. ................ 
Switches, Etc.) WIRE MARKER 
WINDOWS, Disconnects c SEE EE 383-384, 380-389 В00К5.........-.-:-- rx ems 373  WIREWAYS, 
Blast Саре... 2402 Enclosures. .......... 2851245, 1317-1319. Cards 222222... 2132 ODON БІО 
i Square-Duct 
In-Plant.Office: 7... 1309 Feeders & Accessories ............... 2412 Таре Dispensers ..................... 373 WOOD 
ШӨ сот; 609: 613-614" есе 1317-1319 Adhesives ............ у 
Gauges: ааа нне 339, 2054 WIRE MARKERS ........ 368-369,372-373 — 2216-2218, 2225-2226, 2228-2233, 
WINDSHIELD Hooks, Fall Protection................ ПОА туы асуды CH Т EE SERE - 
Glass Treatment Identification Printers ............ 370,1379 WIRE ROPE Carving тооз е 819 
Installation Tools Identifiers. 2а 354-358,563 Сареѕ.............. 310105410641083, Сев 819-820 
Scrapers Ea E 990035: 3010 1085, 1087, 1121 Cleaners. . 1518-1519, 1523, 1594 
Washer Fluids ЕБ возэвоневвовововровоодай 13085192017 Сатре Ше Ал Л ТС 310. 1088: РВБ 698-699, 709 
Washers & Deicers Lockers а 1258;1263.1268 CIPS- cis 5e rere 309.1088 Fillas. -icii iinn owes nenes 1597, 2220 
МӨ A ы E 2187-2188 310:669; 679, 716,815;  Hangets «etse iere 1477, 2147 
WINDSHIELD WIPER Менен... 840, 843, 851,1089 ^ Moisture Gauges . . 
BladelProtectors e ECCE. 956 Mesh Grips.............. 314, 317-319, 344 1088-1 089, 1091 Moisture Indicators . . 
Blades ааа T 422 901. МӨ... 10797 (бгарв 202202222202 1776 
і 1010:197-1918/2187 Holst: ern 10541059 Stains: е me vemos e REY 1518 
986-288: “Нооке 1071, 1085 
1317-1319 2438-2439,2441 WOOD FINISHES, 
1318-1318: Pulley Воск... 1085,1090 011-Ваѕей..................... 1518, 1631 
230/537,549: Ршівув ае 1121. ""Water:Based -.-—- ente 1524 
WINTER Protection;Plales «recen 300/309. :;Shackles 2.2... 1067 
Liners & Headbands ....... 1640: 16421730 S PUllen opes Ж сс ы 845: c SfpaVes ыалы ы ос 1090 WOODRUFF KEYS .................. 2177 
action е ез З 994 ӘРШЕГ мены a E 845-846 Sleeve-N-Thimble Kits................ 1088 
Workwear .......... 1736-1738,1744,1940 Pulling Lubricants .......... 847, 2438-2440 Sleeves ...................... 1088-1089 WOODWORKER'S VISES...... 830-831, 884 
Racks 1235:1237,124951273:1347; ОПЕ 1079 
WIPERS, е (1521152251609; 18995 Swagers e ee 1009 ШЖОЯҒЕТ........................ 2215 
Cleaning......... 661, 905, 1490-1492, 1494, Вее! Саййеѕ................... 84711104 БЛ S vosasaansso au atc boa dE OS 1091 
ATARI 1509, 1518, 1535-1536, 1538 НМо!Ніев..........................1347 sananta sasang asasan rao 1088 WORK 
Cieanroom ое 66114921509. X SeCUITIyI Carts е 1154 Wedge ЅосКеіѕ..................... 1089 Belts & Suspenders.......... 753, 857, 1592 
Cloth zoe 903-905, 1492, 1509, 1518, һвагә......................... 812-813 Boots & Ѕһоеѕ................. 1766-1773 
DES E TOC Ж DU SIN Н 1535-1536, 1538 Shelves ....... 1237-1238, 1240, 1244, 1522 WIRE, Centers . d 
EIE o НЕ са 905, 1518, 1533-1536, 1538 — Shelving....... 1152-1153, 1235-1237, 1240, — Appliance (АММ)..................... 396: Lights: ----...-. 
Microfiber ........ 904-905, 1535-1536, 1538 ............ 1247, 1280, 1289, 1452, 1522 ^ Automotive Ргітагу................... 020% ur: 
Sponges s see vee cua ее 1549 Shelving, Mobile ..... 1152-1153, 1289/1452 Barbed!) e ae aa 1010 Ровііопегв..... 1172,1175-1177,1180, 2426 
Spool Racks- 222222. 124931273 3 Buildings д лаз т ЕЕ, 335-336  StandRollers.................. 1113, 2354 
WIPES, Springs ес ese 2159-2160! Шипа 1844 Stands.. ...1031, 1048, 1166, 
АН 359, 1807, 1809, 1812 Strippers & Accessories. . ...... 337, 357-358, — Drum Grounding .................... 1844 Wie ‚ 1327- 1328, 1330, 2427 
Апп5ерис: aoo een 1500,1807,1809, ...... 383, 670, 806, 812-813, 839-840, Electric Ғепсе...................... 1010: 6 Юре. ose ecce ww evens ase 2347 
СИТЕТ Uere i fee nats 1811-1812, 1814 venne rn аз - е 844,846, 852-853, 857 — Electrical ............230-231,335-339, 341 Surfaces .....................1324, 1337 
Computers e 358.1504 1509. Аю cem ВВВ ЕІесігопіс re a EE 340-342 
Degreaserce e езевеЕ ...1509  Terminals...... 343, 380, 383-389, 922, 2559 Ей Оемісе......................... 1978 WORK PLATFORM 
Disinfectant 4-1505 Ш 309, 400, 410-412, 1094, 2535 Flexible Fixture (ТЕР).................. 336 Components. ........ 1028, 1035, 1040-1041, 
Disposable........ 359, 661,903, 1490-1492, Tracers.............. 354-357, 547, 562-563 Ғшх-Соге..................... 2421-2422 
GEHT ETATE 1494, 1500, 1504-1505, 1509, Troughs............................285 Grounding ................ 387, 1323, 1844 
MES 1511,1518-1519,1536,2446 Trucks 847, 1154, 1158-1159, 1164, 1168 Нідһ-Тетрегаїиге....................231 
IS Me E i606. Wheels шылк er 860; 2394-2398. Hook-Up: ice me 336 
Food Service........ 1490-1491,1504-1505 МІП5К5............................ 1455 Machine Tool (МТМ)................... 336 
Graffiti Remover 1519 Wrap & Unwrap То015.................. 409: (MIG Welding. ишу 2421 
Hand Cleaner 1500, 2446 МЕКЕ 21872 C Straddle КИ ЕЕ 
Laboratory 661,1509 WIRE GUARDS, РАО e ООСО рро egs онако еа 1041 
Lead .1509 Emergency Lighting Leoben 468,2053 — Reberlying.... cese oen 716 Toora ERE S RETE. 1044, 1179 
Monitor 359^ апа... 2916, 2927, 2940 
1-800-GRAINGER (472-4643) Find even MORE on Grainger.com? i-95 


Work Platforms - Zone 


Product Index 


Sign In to Grainger.com? to See YOUR Pricing 


WORK PLATFORMS, 

FOrKSTFUCK ЕЕЕ 1179 

Ladder . . . . 1028, 1040-1042, 1044-1046, 1049 

Maintenance ........ 1032-1033, 1044-1046, 
babnugbADUGgUCdHhD 1048-1049, 1179, 2198 

.1310 


Rolling... 1032-1033, 10 6, 1049 
Eco METTE 1045-1046, 1048, 2198 
Telescoping Plank ................... 1028 
WORKBENCH 

Accessory Supports............. 1323, 2428 
Back & End Stops... ses. 1321, 2428 
гамег$............ 1320-1321, 1324-1325 
Legi Extendets.. онн 1322, 1325 
[CC ee е 1320, 1322 
Lighting......... 496, 521, 1320, 1324-1325 
Pedestals- caeai ena 1320, 1322 
Pegboards......... . . 1166, 1277, 1325 


Power Strips ....... .. 1320, 1324-1325 
НА... ‚. 1321, 1323-1325 
ШЕ .. 1320-1321 
Roll Holders . . ...... „1325 
Shelves ........... 320-1325 
Storage Racks ...... . . 1280, 1324 
Tool Balancers...... . . 1320, 1323, 1325 
TODS isses en es . 748, 1320, 1329 
Upriglitsz- ТЫ 1325 
Wiring. КБ: 1321 
WORKBENCHES...... 744, 1146, 1166-1167, 
РОИ 1271, 1321-1330, 1398 
WORKPIECE COOLING DEVICES ...... 2583 
WORKSTATION 

Dolligs;.— nemore тарж ES 1863 
Drawers........... 1320, 1325 
Footrests ET 1320 
НОЙ. 1324-1325 
Platforms.......... ..1046, 1048 
Power Strips ....... .. 1320, 1324-1325 
Shelves ........... ‚. 1320, 1323-1325 
SUDDOTITS е 1325 
Ше дси: 748 
WORKSTATIONS, 


2-Drum Containment 


Cabinets. cee s 1146, 1166-1167, 1271, 
pobbonnnDUGSdR DEOR 1322, 1329-1330 


WRAP 
Machine Ramps 
Machines. ....... 


WRAP, 

Bubble-Padded ........... 1402, 1415-1416 
Corrugated Packaging. . 1415 
Data & Communication . 
Fire Barrier......... 
First Aid Compression... . 
Food Service Plastic & Paper........... 1450 
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Ніһ-Тетрегаіше.................... 375 
Кае ЖАКЕ ЕЕ ШЕОЛ 1418-1420 
Ріре 22222002214 0 2409, 2833-2838 
Shrink os re а, 1422 
ИНТ 409 
Stretch aee ае 1418-1420 
ШІ Ea eere УА ЫЫ Ас 2192 
Wire eee aE аа А 408-409 
Wrist: eene изыш EE EE 1724 
WRECKING BARS ........... 821, 860-861 
WRENCH 
Exterisions 0АЙ 795 
Handles i-s e onana 773, 948 
Replacement Рагіѕ ................... 865 
ПОПЕ АА ЕЕ ЕНЕ НАТ АҚАН RE 754,856 
Sets... 756, 758, 760-761, 767, 780-781, 
BERG 784-785, 787-788, 790-791, 804, 837, 
sees 846, 852, 857, 859, 869, 916, 2275 
Sockets; 757-766, 773, 776-779, 
Hann E Ve 858-860, 867, 916 
.948 
Adjustable .......... 786, 788-791, 837, 846, 
eese 852-853, 859, 861, 965, 2275, 2503 
Adjustable-Hook 
"АВГА erecti erupit 
‘Al. Conditioners ЕК e e 
ГАІ Ітрасга о 
AiriRatclet:c е: 
Alumina me Ее 
Angle e eee anaana el: 
Ваз аиа 
ВОО A 
BOX: еа 772,781, 783-786, 812, 
Enpnaa cn ВАА АЛО d OE 857, 859, 962 
Box Endina 780-786, 794, 857, 859, 861 
Bung eee erem 859, 861, 1137, 2751 
Calibration е ..9040 
САПЕ eee ees 397 
ТЕНЕБЕ ЕВА АЕА А .791 
Check МО 786 
Combination. . . . . 758, 760, 780-783, 857, 861 
Күс х-ке R а 788-789, 861 
CFOWTOOL- esee аер н: 787-788, 916 
ІШІНЕН ЕНЕ ee ITE 965 
Dial ТогаШе. oec Iris 793 
Double-End......... 767, 782, 784-787, 792, 
ЖОООК 803, 805, 857, 859-860, 948 
Drain cesse eet eee E 2751 
Ретро 5 eerte 861, 1137, 2751 
Electronic; TOMUS ое 793-794 
ЕПОС ЕСРИ 791 
Faucet Seat: -a ее. 2751 
Неа 915-916, 2671, 2708 
аге МЕА 787 
Flex-Head .......... 705, 758, 767, 772-773, 
EAD ECHOS ERIT 781, 783, 916 
9 
Hox 5 702, 791, 798, 803-805, 859, 861 
Hydrant 867, 2767 
ОНО е ө Де ыны ымын к ОЕ чу. 785 
трас 666-667, 672, 674, 676, 681-682, 
КОКУС 685-687, 689-690, 692-693, 695, 
ЕЕЕ ТКЕН 707, 2502-2503, 2505 
Insulated ........... 762, 784-786, 788-789, 
терлы ыа mers 792, 804-805, 852-853, 859 
Interchangeable Torque........ 788, 793-795 
Іегпа!РІрез: ма eren 869 
Шпетап 52522. е» 
locking ЖИДЕК ЛУ, 781, 783, 789, 836 
Lug NUU ааа 
Micrometer Torque. ...... 792, 794, 857, 3010 
Мопкеу Е ЖЕК E 790-791, 865 
ObSITUCHOD Ее 772, 784-785 


Offset...... 767, 781-787, 791, 794, 856-857, 
SBIR SHAR АНОН НИВА А 859-861, 2751 
DiliEilter ее 915-916 
Open-End. .......... 780-783, 785-786, 788, 
SRR RAMA MAE APIN 794, 852, 857, 860-861 
OxygeniSersor-s Е 916 
Pipe е 790-791, 836, 856, 859, 865, 
КОТО A 869-870, 2716, 2751 
Plumbing... 791, 869, 2716, 2750-2751, 2756 
Powers: Irene 666-667, 670, 672, 676, 682, 
АЕ 686-687, 689-690, 692-695, 707 
Precision’: аан 785-786, 789 
РОТЕ Sere etae 805 
Ratcheting.......... 670, 672, 682, 694, 758, 
Reel S 760-762, 767, 772, 780-781, 
КЕНІ 784-785, 787, 792-794, 857, 859, 
Met eee Muse 916, 921, 2275, 2503, 3010 
Refrigeration)... ssc. ceni cose cca 785 
Reversible ...... 772, 781, 783-785, 792-794, 
i EIS 921, 2275, 2503, 3010 
Gel VIR; c cedem ка ылайка 785-786, 805, 
ЕЛАНА И 1009, 2751, 2764, 2911 
Short Offset. ы Ди eT n 2751 
ШОП... 785, 856, 859 
Socket: - see 357, 758-762, 767, 772-773, 
Dennen: 785, 787-788, 792-794, 859, 916, 
NM 948, 2502-2503, 2505, 3010 
Spanier: ems 772, 180-782, 790, 859, 
RATER He ARAN Aes HERE 913, 915, 2708, 2767 
ШӨ: Se essei Uem Eins 780-785 
Sprinkler: eerie 2751 
ӨРШИ 786 
БИЕ а а 791, 865, 915 
ШКО РЕА 785, 856, 859 
Шоу 780-781, 783, 812, 2751 
Дар: е ыы! 
Tappet 
Toolholder Hand 
Torque 
Trailer Hitch 
ОСКЕ 
Valve Wheel 
Water Shut-Off 
WRINGERS 
WRIST 
ітар Теѕіеге eus sorte meer ae 561 
Strap Tool 1апуагів................... 857 
Straps: 2..2 561, 856-858, 920, 1323, 1894 
Supports Fastis 
Sweatbands 
Мар 
WRISTBANDS 
WRITING PADS .................... 1355 
WYES, 
ABS Pipes eere reete rede etate 2818 
Black Malleable Iron Pipe ............. 2772 
Black Steel Ріре. .................... 2774 
Brass Ривй-іо-боппесі............... 2558 
Brags ONI а. 2558, 2764 
Copper Pipe/Tubing............. 2798-2799 
CPVG Pipe: 222222222222 02202... 2816 
Drain/Waste/Vent. . . . . 2798, 2811-2812, 2818 
Nickel-Plated Brass Push-to-Connect. . . . 2558 
Nylon Push-to-Connect.......... 2556-2557 
Nylon Tubing: esee oneri 2556-2557 
Plastic Ріре ......... 2810-2812, 2816, 2818 
Plastic ТШО 2554-2557 
Polybutylene Push-to-Connect . . . . 2554-2555 
PVCIPIDG Жуу МЕД deret 2810-2812 
керис 3098 


ХПЕНЕ сс се ees 634, 1612 


YOKE KITS, 

Metal Inspection .................... 2429 
YOKES, 

Fan Мошо 2917 
ZERK FITTINGS ..................... 936 
DP TES: 400, 410-413, 2535 
ZIPPERS, 

Dust Barrier: o 22... 1120 
ZONE 

Control System Accessories ...... 3025, 3037 
Control Systems ..... 3020-3021, 3025, 3030 
Marking РаїпїЅ...................... 1610 
Valve Replacement Motors ............ 3037 
Valves: s ai nesa ҰЗ > 3037, 3043 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


2XL Corporation - Albeo 


2XL CORPORATION 

Towels & Мірев........... 1504-1505, 1509 

3-IN-0NE 

Lubricants & Penetrants ......... 2438, 2442 

ЛЕТ ЕНЕР иаи ааа 2456 

3M 

Abrasives........... 2365, 2367-2374, 2376, 
aah gree EUR 2378-2379, 2382, 2388-2389 

Adhesives & Glues.......... 906, 2216-2219, 
NEIN TS 2223, 2225-2226, 2228, 2238 

Auto Body Tools & Materials ........ 906-907 

Automotive Detailing Supplies. . . . . . . 902-906 

Bumpers s. ooi o eese hr Rae e a 

Cable Ties ...... 

Caulks & Sealants 

Crimping Tools. . . 

Cut-Off Wheels. . . 

Envelopes ...... 

Eye Protection . . . 

Face Protection . . . . 

Fire Protection Materials . . . . . . . .. 1833-1835 

Floor Machines . . . . .. 1583-1584, 1586 

GlUeGUns eret reece 2238 

Head Protection. . .. 1635-1637, 2405 

Hearing Protection.............. 1643-1649 


Hook & Loop Fasteners . .............. 1394 
Janitorial Equipment & Supplies 
НІ 898, 1502-1503, 1509, 1517-1519, 


|: "e Te е ку ve 1522 
Lubricants & Penetrants .............. 2440 
Matting: ононе 1873-1874, 1879 
Meters & Meter Accessories ........... 1495 
Paint Sprayers & Accessories .......... 1625 
Paint Trap Masking Film .............. 1624 
Pavement Markers 


Pneumatic/TO0IS ere eee 
Respirators & Air Compressors . . . .1670, 1672, 
Кук хс 1675, 1678-1680, 1686, 2407 
Shrink Tubing....... 
Solderless Terminals 
Splicing Supplies. ........ , 378, 381, 
Тарв: cuii 374-375, 968, 1357, 1384-1397, 


Tape Dispensers ..... 1357, 1387, 1393, 1397 
Water Filtration & Purification Systems 
REM 2702-2706, 2708-2711 


Wire Connectors ............. 383-387, 389 
Wire Markers. 2-е ае 373 
3M AQUA-PURE 

Scale Inhibitors................ 2703-2704 


Water Filtration & Purification Systems 
ОЛЛО ЕДА 2703-2705, 2708, 2711 


3M DBI-SALA 

Confined Space Equipment . . . . ... 1795-1796 

Fall Protection Equipment. . .1776, 1778-1779, 
ee 1781-1782, 1788, 1791, 1796 


Guardralls Е Т 1794 
ЗМ PELTOR 

Hearing Ргоїесіоп................... 1648 
3M PREFERRED CONVERTER 

[ee ee ee ee ee 375 
3M PROTECTA 


Fall Protection Equipment 
1.1776, 1779-1780, 1789-1790, 1792-1793 


303 PRODUCTS 

Automotive Detailing Supplies........... 904 
Windshield Washer Supplies............ 901 
4 WAY DIFFUSER 

Diffusers ЕЕЕ 3102 
СЕН 3102 


5-2-1 COMPRESSOR SAVER 


Нага стап KiS ЕЕ 3031 
Surgo ПАҢ  Зсовозоезасозевдарвав 3031 
5 STAR HOTEL COLLECTION 

Dni NDS MET QURE 1473 
511 TACTICAL 

Footwear: e 1775, 1943 
Protective & Tactical Clothing . . . . . 1940-1942 
Protective & Tactical беаг............. 1942 
80/20 

Structural Framing Systems ...... 1314-1315 


A&D WEIGHING 
Balances & 6Са09 2...5 1432-1433 


АВ&А 
Drain ботропепіз................... 2723 


АВАМАКІ 
ШЕШЕДЕН 2462 


ABILITYONE Q) 

Adhesives ............... 1384, 1387, 1397 
Batteries . . 
Flashlights . 
Hand Tools . 


Hand Trucks. . . 
Hearing Protection z 
Ice & Snow Removal Tools.............. 956 
Janitorial Supplies. .. . .......... 

Lawn & Garden Tools T 
рн 2.2: е е 
Office Supplies 


Paint Supplies . 
Safety Supplies . . . . .. 


Spill Control Supplies ................ -1851 
Workwear сы аана ене вин 1743 
ABUS LOCK 

Key ВОЮ sc. ote О 
Locking Systems . 

Padlocks os eee eye 1954, 1956-1961 
AC GUARD 

Condenser Cages & Accessories . . . . .. .. 3094 
А/С SAFE 

Air Conditioner Window Supports ....... 2990 
ACCU-LUBE 

Lubricants & Penetrants ......... 2457-2458 
ШЫТ ers 2461 
ACCU-SCOPE 

Microscopes: ее 643 
ACCUFORM 

Access Barriers & Crowd Control ....... 1894 


Banners, Posters & Signs 
TEE 1889, 1897, 1907 


GHS/SDS Centers/Boards & Tags. . . 1898-1899 
labels екы ы. 1640, 1898 
Lockout Devices 1891-1892 
ACME ELECTRIC 

Transformers а tems 206-208 


ACME МАМІ (0) 
HUAG MINS SS ое 38 


ACORN ENGINEERING 
Correctional & Institutional Plumbing Fixtures 
КТ ETUR 2730, 2760-2761 


AIGNER INDEX 
Labels & Holders ТЕ 1245 
AIMS POWER 
Inverters caa te aannamen 928 
AIPHONE CORP. 
Audio & Video Door Access Controls 

WERDE RUE RR UAE UE RR S 2033, 2035 
AIR CYCLE 
Lamp Recycling Supplies............... 452 
AIR HANDLER 
Air Filter Frames ............... 3056-3058 
Air Filters....... 3047-3058 
Гап ӨЛШЕ... 2222. 3051 
ЛЕ KING 
ВО а Е 202 2989 
|i ВЕЕ . . 2923-2924, 2967 
Heaters TID E 3068-3070 
AIR PRODUCTS & CONTROLS 


Carbon Monoxide & Smoke Detector Testers 


AIR SCIENCE 

Fume HoDUS. oce ысы 636 
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 

Confined Space Equipment . . . 1797-1798, 3070 
Respirators & Supplied Air Systems ..... 1685 
AIR-WAY 

НИШ уо кыйыны ННЯ 2854 
AIR WICK 


Odor Control Chemicals & Supplies. . . . . . 1513 


Washfountains 2129-2730 
ACTION PUMP 

Drm Pumps «eee sere cna 2676-2677 
ACTIVATE 

(апе ЖЕ ОЛКО С 1503 
ACUITY HEALTHCARE LIGHTING 
ПШ 487 
ACUITY-SENSOR SWITCH 

Ballast Checkers Е 459 
Motion 5е05015.................. 499-502 
ACUMEDIA (0) 

CultureMediai 2 И 663 
ACURITE 
ШЕН 2 77 620 
ADAM EQUIPMENT 

Balances & Scales.......... 644, 1430-1432 
ADAMS RITE ASSA ABLOY 

ExitiDevices ЕЕ e e 1996 
ПО босу илдо 5 1977 
ADB 

Holst; RINGS: 2... 1068 
ADVANCE 

Ballasts & Drivers ................ 454-460 
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS (А8) e AIRCARE 
бргау Пею 
ADVANCE TABCO 

Faucets 

Shelves 

Sinks ..... 2726-2728, 2731-2732, 2739, 2742 
ADVANTAGE MATS 

Waltind уб ыыы 1875-1876 
ADVANTECH 

Sieves & Sieve Shakers. . .............. 649 
ADVIL 

Рап Не еу, 22... 1808 
AEGIS 

Bearing Protacio a anaa 2 177 
AEMC 

Data Recording; 2222. 


Electrical Power Testing 


AERO-TECH (0) 
Lamps;& ШЕ нотасы а 436-439 


AEROFLEX 
Pipejlnsulationze cce osse aee E 2836 


AERVOE 
Paints & Equipment. . ................ 
Stencil Inks .......... 
Traffic Safety Equipment 


AFC CABLE SYSTEMS 
Armored|Cablaszr к лу - 315 


Сап КОКЕ ОКТ УЫ ТЕ 1343 


AFX INC. 
Lighting ЕНТ РЕТТЕР 492-494 


AGRI-FAB 
Lawn Ешіртелі................. 995-996 


AIGNEP USA 


© Indicates a Diversity Supplier. 


Humidifiers css aeaee aae 3062 
AIRGANICS FILTRATION 
Negative Air Масһіпеѕ................ 3061 
AIRLOC 
Vibration Isolation Райѕ............... 1220 
Loveling МОШ 5 1219 
AIRMAN 
Tire Repair Ѕиррііеѕ. .................. 950 
AIRMASTER FAN 
Fans & Air Circulators 

BndooANAHRnH AE 2915, 2918, 2920, 2929 
AIROTRONICS 
ЛЕН 221-222 
AIRSPADE 
Pneumatic Tools а 2518 
AJAX 
Cleaners & Degreasers ............... 1510 
Dishwashing Detergents.............. 1515 
AKG THERMAL SYSTEMS 
Aftercoolers кое е ETE 2586 
DiliCoolers - ИЗЕН sestertia 2493 


AKRO-MILS 
ВИЕ ксы 1280, 1285-1289 
Bins & Storage Containers 

. . 1273, 1291-1293, 1295-1297, 1299-1300 
Cabinets: E E a Ue Nea 27 
Carts & Trucks . 
Dollies ....... 
ALARM CONTROLS 
DoonstriKes 5er ЕС ОЕ 1977 
ALARM LOCK 
Alarms ОСКЕ coercere ee 1996 


ALBEO 


i-97 


Albion - Atrix Manufacturer & Brand Index 1-800-GRAINGER (472-4643) 
ALBION AMERICAN BEAUTY ANTI-SEIZE TECHNOLOGY 0 ARLINGTON 
[c 1195-1196,1200,1203 Soldering Equipment & Supplies Lubricants & Penetrants ......... 2443-2445 Conduit НіП06...................... 307 
udipiunobDADTddgoma 359, 362, 364-366 Sealants................. 2226, 2823, 2842 
ALC ARM & HAMMER 
Abrasive Blasting Equipment...... 2402-2403 AMERICAN BIOTECH SUPPLY ANVIL Laundry 5шрріев.................... 1516 
Laboratory Ешіртелі................. 637  PipeFittings..... 2767, 2770-2776, 2779-2782 Odor Control Chemicals & Supplies. . . . . . 1513 
ALCONOX Pipe Supports ............ 2827-2828, 2830 
[еее rosse eSI 642 AMERICAN ELECTRIC ARMOR ALL 
Lighting Ріхішгеѕ ................. 506-507 АРАСНЕ Automotive Detailing Supplies. ...... 902-904 
ALCOTEC Beli se e cr US 1114 
Welding Ѕиррііеѕ.................... 2421 AMERICAN GARAGE DOOR ARMOR COAT 
Door Openers APC BY SCHNEIDER ELECTRIC Nuts EET EI 2079 
ALDEN QOIS Sr ОИЕ СОГОТ СТЕМИ 2055, 2061, 2116 
Screw Extractors: elc АШ) Hardware cen Power Distribution Strips. . . . $ Washers 2091, 2095 
Surge; Protectors: Es 
ALECO AMERICAN LIGHTING Uninterruptible Power Supplies (UPS)... . 214 ARMOR PROTECTIVE PACKAGING 
Pari Вак Соне «cs ceo enr ane 1449  Undercabinet & Accent Lighting ......... 495 Packaging Supplies............. 1417-1418 
APEX 
ALEMITE AMERICAN LOCK Fastening Tools & Accessories ARMSTRONG 
шан 2. 938 Locks & Padlocks .............. 955210504 m ЕИ 104106 7087710 О Сеп@ [65КЕ IE 2763 
Sockets --. oue жеке» ТНА С ІЖІҢЕаззазазаналоввванбфевнааввв 2763 
ALERA AMERICAN RED CROSS 
БІНЕ 1336 Emergency Response Kits............. 1814 APOLLO ARMSTRONG INTERNATIONAL 
First Aid Kits & Supplies ......... 1809-1810 діг Cock Valves ..................... 2914 НМАС Equipment ............... 2902-2903 
ALERT WORKS WEatriC А5); с взааазввввааававааз 2033 Backflow Preventers . ...... ... 2906-2907 
а... 2033 Ball Valves 22222222222... ..2862-2868 ARMSTRONG PUMPS 
AMERICAN STANDARD СһескМајмеѕ............. 2900109007299 Pumps; 222222 2657-2660 
ALKA-SELTZER Faucets ........ 2733-2742, 2745-2746, 2748 (а СосК\ајмеѕ..................... 2914 
ОЕ E 1808 Shower Еіхїшгеѕ................ 2744-2746 — Pressure-Reducing Valves. .. 2891-2802 АВО 
SMG Е 2725  ReliefValves ............. 2893-2804 Air Line Filters/Regulators/Lubricators 
ALL FLEET — Toilets, Urinals & Repair Parts РАЛЕ P INEO ME 2... 2600-2601 
Engine 8 Motor 0йв................... ВОИ 2748, 2751-2753, 2755-2759 Vacuum Breakers ......... 2903-2004 «Air Valves......... ... 2547-2552 
Water Gauges ы оде 9912 Centrifugal Ритрѕ................... 2630 
ALL GEAR AMERICAN TORCH TIP Diaphragm Pumps. . 2663, 2665, 2667 
Норвв........................ 1096, 1098 Plasma Cutter Products............... 2420 APPLETON ELECTRIC Drum Pumps е 267 
Synthetic Winch Ппев................ 1083 Conduit Ейїпд.................. Grease Pumps ....... 934, 2672 
AMERICOVER (0) Conduit Outlet Boxos MINT s Л з NUN 932,937 
ALL SOURCE Plastic Ен. 1099 Electrical Enclosures Pneumatic Control Valves ............. 2551 
Ваа 2402-2403 Flexible Couplings 
ALL-STATE AMES Hazardous Location Conduit Bodies ...... 307 ARROW 
Sud Pardon Hose ies i Hangers.......... 1016 Hazardous Location Conduit Body Covers...307 Glue Guns ......................... 2238 
saapeannaccsessacauasaspenes awn & Garden То015................. ion Liahti 
Soldering Fluxes Hazardous Location Lighting. . .. . . .. 482, 485 ARSENAL 
Welding Но05....................... AMETEK LAMB APRILAIRE Tool & Gear 510га0е................... 752 
Vacuum МоЮ0/8.................... 36-37 Air Cleaners 
eee Dehumidifiers ARTU 0 
Oil & Gas Burner Controls ............. 3036 АМҒ10 Humidifiers ШІЛЕР UE OUT 699 
Compressed Air Treatment ............ 2603 
ALLEGRO н Hose Fittings ae e 2522 APW WYOTT ASAHI 
Confined Space Equipment MireService Wools: лгу aae een 951 Kitchen Equipment Replacement Parts . . . 1462 Уа... 
Cooling Vests........ AMIAD ASCO 
First Aid Supplies бігаіпег ае 2895-2897 epu 1868 Solenoid бойв...................... 
Respirators.& Alicomptessors terore ООУ тт Now I Kn CE CH MO Solenoid Valves 
SO A 1677, 1681, 1683, 1685-1686 АМРСО AQUATROL 
Nonsparking Tools............ 762, 766-767, Relief Valves .................. 2894-2895 ASG 
ALLIANCE MERCANTILE К... 711-773, 777, 780-782, 784-786, Electric Screwdrivers ................. 696 
[ШЫ осооовалпоавазаввепазлввво ШЕ) ШЕ у 789-792, 798, 801-802, 805,813, AR BLUE CLEAN ee 
Raise ay ENSIS STE Eie 838, 859-861, 884, 997 i 
ALLIED TUBE & CONDUIT Pressure Washers & Accessories ....... 1587 Caines аА 
Сопат САЛПЫ СЫ СС ЫЗЫ 305  AMPLIVOX A.R. NORTH AMERICA Pressure Switches. . . . 
Public Address Systems .............. 2037 Pressure Washer Pumps .. ....... 2693-2694 Pressure Transducers . 
ALPHA FITTINGS Pressure Washers .............. 1587, 1593 
Fittings: corem На 2522, 2851  AMPROBE ASHLAND CONVEYOR 
Air Movement Testing ................. 620 Ball Transfer Units & Tables............ 1112 
ALPHA PROTECH Electrical Power Testing ....... 538, 544-545, ARC ABRASIVES ire Вен eee 
AGEs саа юу aee тооло eode WES ооо 547, 551, 553, 555, 562-563, 624 ConvVeVorsP- e rrr ERE 
Indoor Air Quality Testing... 616-617, 619,622 ARCAIR eee 
ALPHATEC Infrared Thermometers ............ 601-600 Дпіјврайег......................... Gates/Rails/End Stops 
\Могкшеаг......................... ПЗЗ leakiDetectors ЕЕ 621 Welding Equipment Rollers: eese lesse sees e еее 
Nonelectrical Properties Testing 
ALTO-SHAAM ү Т ОЕ ub 64,600,625 ARCHITECTURAL BUILDERS HARDWARE ASSOCIATED EQUIPMENT (0) 
Kitchen Equipment Replacement Parts...1462 Sound Level Меїегѕ................... Door Locks & Deadbolts .............. 984 Automotive Maintenance Equipment...... 926 
Temperature & Humidity Testing..... 583, 602 Battery Accessories....... 921-924, 926-927 
AMANA | ARIAT 
AiriConditioners m 2993  ANCRA ТАНДАП 177,1 ASSOCIATED SPRING RAYMOND 
AMANO Ті-ПойПв......................... 1104 Protective Clothing ............. 1727-1730 9шіп0........................... 2160 
м МИПЄПӨЗ зы; шаклы нк кысан 1105 
Time Recorders „а. 1375 ARIENS ATCO 
AME PADS METALS Tm Lawn & Garden Equipment оо 986, 992 ИО ШОШО E EAE 3102 
Automotive Equipment ........ 9421545 0400 mene ыш LUE Show] aemoval АШ ае 991 NTEC 
AMEREX ANDERSON POWER PRODUCTS (APP) ARIES FILTERWORKS Battery Service То018.................. 925 
Fire Extinguishers .........--.- 1828-1830 СОП ПОЗ сс 923 Water Purification Systems............. 635 ATLANTIC METAL 
ANNIN BOOKCASES 222222222 aa 1348 
AMERI-FLOW Flags & Flagpoles ................... 1351 
Штпивегратрая 22222. 3100 ATLANTIC MILLS 
ANSELL Cleaning Ѕиррііеѕ ................... 1505 
AMERI-VENT Hand Protection. . . ... 1688-1691, 1693-1702, 
Ducts & Fittings... ............. 3096-3097 етене 1705-1708, 1710, 1720, 1731 ATRIX 
МОНАКА eer ee кше 1690, 1704, Vacuum Cleaners. . . . . 1570, 1572, 1574-1576 
rises Use ruins 1751-1752, 1754, 1758 
i-98 GRAINGER. Can't find it? Go to Grainger.com®. 
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1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index Atrix International - Black & Decker 


ATRIX INTERNATIONAL 

Vacuum Cleaners. . . . . 1571-1572, 1575-1576 
ATTIC ARMOUR 

Shutten Covers е 2967 
AURA 

С s tL онан 3079 
AURALEX 

Noise Control Products ............... 1921 
AUSTIN 

Snack FOUS- е 1443 
AUTO DOLLY 

DOES EE EEEE ONN 945 
AUTONICS 

Paneli MBIBIS еее еее 559 
LIME АЕ 421 
AVEN 
UightinglEixturesieeecereere reer EE 520 
Task WON sc e sese етме 520, 2341 
AVERY 

Office Supplies ................ 1362, 1409 
B & K PRECISION 

Power/Supplles seres эйр суг кич 560 
B-LINE BY EATON 

Conduit & Pipe Supports........... 309-310 
Cutters o c ee EE ea 310 
Чаек (@Паїйб se er rt ee 310 
B-TEK 

Chl А 1431 
B3C FUEL SOLUTIONS 

Биетватей е 894-895 
B/A PRODUCTS Co. (0) 

Automotive Exterior Accessories. . . . . .... 953 
Опале eee ste teens 

Lifting Hardware . . . 

Lifting Slings/Hooks.............. 
BACHARACH INC. 

Air Quality Analyzers e 623 
Carbon Monoxide Meters..............+ 616 
Leak Detectors.............. 621-622, 3008 
ln PM 77777277 3007 
Refrigerant Recovery Machines. ........ 3007 
Refrigerant Scales................... 3007 
BACTINE 

Antisepntics 5s. е 1807 
BADGER 

Fire Extinguishers ......... 1827, 1829-1830 
BADGER METER 

Flowmeters E 2684 
BADGER TAG & LABEL 

Labels & Tags. ............ 1892, 1897, 1916 
BADGY 

0 Сага! РППЇ@Г8 22222... 1970 
BAFFIN 

FOOEWOOI- асаасан 1759, 1761 
BAG BUDDY 

Trash Bags & Шіпегѕ. ................. 1562 
BAILEIGH INDUSTRIAL 

Band Saws 

Cold Saws 

Drill Presses. 

Hand Tools 
Ш.Д. ерен 
Measuring & Layout Tools............. 2326 
Metal Fabrication Machines ........... 2355 
Metal Forming Machines. . . ... ... 2355-2358 
Milling Масһіпеѕ.................... 2344 
Power Tools . . 2345, 2356-2357 
РРА ЕРТЕ ВРА 2359 


ТЕ re 727777 2362 

Sanders & Grinders............. 2360-2361 

Sheet Metal Shears............. 2356-2358 

Table Saws! залынын скан 733 

BALDOR ELECTRIC 

MOIS Sc ced oae mou dE MIS 9,56 

BALDWIN FILTERS 

Mucke АШО ЕНЕВ riers rete 915 

BALLYMORE 

Madders ЕТЕ 1034, 1039, 1042 

Personnel Lifts. . . 1033, 1042 

Work Platforms ...... 1042, 1045-1046, 1179 

BALT 

Furniture . . . .1336, 1338-1339, 1343, 
Pe RIPE AERA 1352, 1368-1372 

BAND-IT 


BANDO 
Tension Meters ое 
Truck & Auto Belts 


BANJO 

Ball Valves уш кулсо 2871-2872 
Engine-Driven Ритрѕ ................ 2636 
Fittings........ 1013, 2609, 2765, 2767, 2819 
Slraitiersu ы a 2895, 2897 


BANSBACH 
Springs & Dampers .................. 2015 


BARNES 
Water System Pumps ........... 2625, 2639 


BAR'S LEAKS 
Automotive Supplies.......... 893, 896, 942 


BARSKA 
Binoculars & Monoculars. ............. 
Detectors & Scanners ......... 
Firearm Gear ыы 
First Aid & Medical Cabinets . . . . 


BARTON 
Blasting Медіа: 2404 


BASICS 
Bed Linens & Protectors .............. 1470 


BATES 
Footwear a 1943 


BATTERY DOCTOR 
Battery Accessories ue 
Йе eevee ООО АКАК О 


BATTERY TENDER 
Battery Сһагдегѕ................. 


BAUSCH & LOMB 
Eyewash Solutions. .................. 
Lens Cleaners & Towelettes. 
Loupes.... 
ІЛШІЗЕН а: 


BAYCO 
Booster Сарез. 922-923 
...398 


Hand & Portable Lamps........ 
Jobsite Lighting А 
Ізіне 6 Bulbs. - «cessere eov 452 


BDG 
Hand Protection. . . . . .. . ... 1702, 1719-1720 


BEA 
Access Нага Е 1978 


BEACON 
Lighting Fixtures ......... 505-507, 509, 511 


BEACON MORRIS 
Heaters e 3089 


BECK 
Nipples & Pipe. ...... 


BECKETT 
HVAC Controls 222. 
Oil Burner Pumps 
OIlIBUITIBIS: хе ыл лолу aS 


BEHRENS 
Janitorial Equipment & Supplies . . . . . . . . 1528 
Watering Cans A A S 1012 
BEHRINGER 
Pipe & Tubing Supports............... 2832 
BELIMO 
HVAC Replacement Parts.............. 3045 
МАШО e o eaaa еннен» 3045 
BELL 
Automotive Accessories ........... 954, 956 
Electrical Supplies... . . ... 302, 307, 314, 316 
BELL & GOSSETT 
ГАМП е 
Circulator Pumps 
Heat Exchangers 
Steam Traps.......... 
ГТ СТ Coa NN EE Man acon niet 
BELL OUTDOOR 
Lamplollets „ее ене карер 511 
ВЕМІЅ 
Toilet'Seats;- о: 2758 
BENCHMADE 
Cutting 100152222222. 2 811 
BENCHMARK SCIENTIFIC 
Laboratory Equipment 

бетоны SERES 638, 641, 646-648, 650 
BENCHPRO 
Могкһепсһев.................. 1320, 1398 
Workstation Lighting................. 1325 
BEN'S 
Repellents & Pest Control............. 1022 
BERKSHIRE 
Cleanroom Supplies.............. 661, 1509 
Lens Cleaners & Towelettes............ 1666 
BERNARD 
MIG Welding Guns ......... 2412-2413, 2417 
BERNER 
АСИПА 22222222222. 2970 
BERNZOMATIC 
Brazing Rods: sai cen se 
Fuel Cylinders 


BEST ACCESS 
Key Control Ѕиррііеѕ................. 1965 
Locksets 
Padlocks 


BEST-RITE 
Message Boards 
Panels сш шук cene Ehe 


BESTAIR PRO 

Air Cleaner Filters ................... 
Humidifier Chemicals . . 
Humidifier Pads 222. 


BESTAR 
КИПЙШӨ@ е 1337 


© Indicates a Diversity Supplier. 


BESTCARE 
Faucet EE 2760 


BESTFLEX 
COnVeyOIS н 1116 


BETA 

Саре 9880066000 
Hey Keys & Wrenches . . 
100115102662: ссе ode eee ates 751 


BETTER BUILT 
(Tool.Storage:- essc rene IS 741 


BETTER PACKAGES 
Tape Dispensers ............... 1397-1399 


BEVCO 


BIC 
[I| WT 1364, 1366 
BIG ASS FANS 
Fans & Air Circulators 

SURG AIR RE 2915, 2918, 2920, 2922 
BIG BEAM 
Lighting Fixtures............. 462-468, 503 
BIG BILL 
Workwear ее Er xx ERES 1728 
BIG D 
Odor Control Chemicals & Supplies. . . . . . 1513 
BIG JOE 
Pallet TUCKS ici cce sees eren 1171, 1173 
BIG JOHN 
Toilet Supports & Seats .. ........ 2751, 2758 
BIL-JAX 
Scaffolds 5 с EE 1043 
BILLY GOAT 
Lawn Equipment............ 987-989, 1000 
Litter Vacuum Cleaners ................ 990 
BINKS 
Agitators & Міхегв................... 1605 
Paint Sprayers & Guns........... 1625-1627 
Spray Booth Accessories.............. 1624 
BIO-CIRCLE 
Parte ВВЕ а сенен 940 
BIOFREEZE 
First'AldSUpplles оске хала кор. 1807 
BIRD BARRIER 
Repellents & Pest Control . . . 1018-1020, 1023 
BIRD-X 
Repellents & Pest Control . . . 1018-1020, 1022 
BISHAMON 
Ш Тае errors 
Pallet Positioners 


BISSELL COMMERCIAL 

Floor Machifles 22 1569, 1580 

Janitorial Equipment & Supplies . . . . . . . . 1577 

Vacuum Cleaners. . ........ 1568, 1570-1571, 
Una esse ie ЕЕН" 1575, 1578 

BITTEL 

Telephones: злу: 2036 

BLACK & DECKER 

Бато 

Sprayers ....... 

Work Stands 


Black Flag - Caframo Manufacturer & Brand Index 1-800-GRAINGER (472-4643) 
BLACK FLAG BOSCH BRADY SPC BUILDING HEALTH CHECK 
Repellents & Pest Control............. [[022 P Abraslves СЕ 723 Spill Containment Supplies ІП ОТАН ШАЛУ ЕС: 618 
Cordless Т0015.............. 590-692:4578 7522022... 1845-1856, 1867 
BLACK MAGIC Demolition Tools & Equipment. . . . . . . 712-715 BUILDPRO 
Automotive Cleaning & Appearance Supplies Distance Ме 876 BRANSON Welding Tables: nec eare 0c erem 2428 
НК 902 Drilling Accessories...........698-699,709, Ultrasonic Cleaners & Concentrates ......642 
phoddipusndqgu OUO 711-714, 2241, 2249 BULK-STRAP © 
BLACK N' RED .6 BRAWNY Strapping & Tie Downs .......... 1102-1103 
ШОВ к tete ree ККЕ 1355 Paper Products ........... 1490-1491, 1518 
BULLARD 
BLACK WIDOW BRECO Fire Нее o aeee ee 1936 
Automotive Lifting Tools ............... [LOMA UT СЕУ 9772878 АТОО. 2517 Head Protection: ............... 1635-1637 
Measuring & Layout Tools Respirators & Air Compressors . . . . 1676, 1682 
BLACKBURN Oscillating Т0015................. BRIGGS & STRATTON 
СОППеСТОГ o E TEE HEIDE 390-391 рапе........................ Engilles е КОО eee 985 BULLDOG 
Н АЕР E E M Generators an e e RUP 982-983 Lighting Ғікішев..................... 518 
BLACKHAWK Rotary Наттег$................. Pressure Washers ................... 1594 Trailer Ассев50гіев.................... 963 
EntryiTOOlS cert 815 Rota ШЫНЫН e E Snow Removal Equipment.............. 992 Dm 
Routers уугу зы reni те v 
BLACKHAWK BY PROTO candens o MM MC ы BRIGHT DYES Beverage Systems. . . ........... 1441, 1462 
Sockets cti e eee eee e 769  caw Blades ...... 720-721, 724-725, 727, 729 Dye Tracers: =... 633) «Coffee Filters c. 2.2222. 1445 
бай = ОГ 
BLACKMAX Тар Desas o e E 2265 BRIGHTSTAR BUNTING 
Шеп... 793 7001 ИОТ 754  Whemote Controls.................. 20227 i BONOS мз ул ик ыш уан 144-145 
Vacuum Cleaners. . ............. 1566, 1575 
онто Жаз зл Systems Heating Equipment 639,3067 Роде 1022 
ОШ 8 орвоаезоавнавовнранаоо оа ДЕЙ “оо an 2046, 2048-2049 Heating Equipment .............. | ООО ушу тутуш Ы 
BLASTER Water Неаїегѕ ................. 2713, 2716 BRITE-STRIKE BURNDY 
Cleaners & Degreasers ............ 903, 940 BOSTITCH Batters: к ухо ОШОЛ E 533 Cable Cutters 2222222. 339 
Grease ARGUS TUS 899, 2450, 2453 Nailers Connectors........... 379-380, 382, 390-392 
Lubricants & Penetrants Staples BRK Crimping Tools & Dies............. 381-382 
HOR D 899, 2438, 2441-2442, 2445 Carbon Monoxide Alarms & Smoke Detectors 
КЕНТІ 1831-1832 BURRELL SCIENTIFIC 
BLODGETT оар А 128 Laboratory Ѕһакегѕ................... 646 
Kitchen Equipment Replacement Parts...1462 ү brocante ei Penetrant ot BROAN 
Speed Reducers .....-.......... 88.91.93 Blower Replacement Parts ............ 2944 BURTON 
BLUE CORAL bons [МЮ = НЕЕ eire ies eie Ee els ООДО Такое: 444, 488 
Automotive Detailing Supplies........... 904 BOUNCE Райо оз 2942-2944, 2947-2949 
BLUE MAGIC lanay Supplies ЖОООК ОООО 1516 НӨ2ІШ5...................... 3073-3075 BUSHNELL 
Adhesives е И 
Әит сарЫ a ЛЕ Ооа: 
Automotive Detailing Suppli Eye Protection & Accessories .......... 1666 Roof Caps АРИЯ 2049 А 
Ventilators ..... 2942, 2944-2945, 2948, 2968 
BLUE RIDGE ERGONOMICS BOX USA WalliDaps ае ME 2949 BUSSMANN 
ГабЕШ Ше. oso 1335 Cartons ai Mailers E eee eee 1402 Automotive Еесігісаі.................. 930 
BROOKS INSTRUMENTS ВЮ 393 
BLUEDEF А BRADLEY Flowmeters nen eena ШЕ temm 2687. (Electrical Toolse ERREUR 187 
Diesel Exhaust Fluid Pumps ....... 894, 1140 Bathroom Hardware ............ 2760-2761 Fuse Blocks & Holders. . . . . 182, 186-187, 929 
BLUEDRI Benclies esa ee aiu AE T 1257 BROTHER FUSES аа ае 177-187, 930 
i Emergency Wash Equipment. .  . .. 1821-1826 Label Printers ................. 367, 1378 
ПЕ г eeu а Labels & Label Tape. ........ 367, 1378, 1409 BUYERS PRODUCTS 
ТОСОО RP ERROR MIT OMS EE Automotive Exterior Accessories 
rm Mixing Маме... BRUNSWICK 953-955, 957, 964, 998 
Dock Equipment ............... 1124-1125 Shower Fixtures 2744, 2746, 2759 Recreational Games.................. 1480 Automotive Шоћіпо................... um 
BN PRODUCTS USA DR Sinks & Washfountains . .. . , 2725, 2729-2730 BRUSH GRUBBER Automotive Towing Supplies... 960-964 
eee Hee А ЙЕ ЛИЕ ЙЕ ООРТ 061 
ped &Wristbands ................ 1970 Snowplow Repair Рав................ 957 
си Cards & Tags ... 1891-1892, 1894, 1900, 1912 BRYANT Sprayers & Spreaders ................. 957 
Food Service Disposables & Dispensers Check Valves 5 J 0 é 2655 Bolt Тепѕіопе эзы лели» ІШЕР ТОО Storage ККК ЛК ОЛ 958-959 
Meets ens nae ware ОЛА ОШООО 1436, 1439 т DU ROC Е Қалы Plugs, Connectors & Receptacles MruckiBoxes 222222227 7958:959 
Conduit & Wire Marge... GELS NIS єс 322-327, 329-330, 332 
Boppy < 2910-2911 Facility Safety....... A 5 à | US à ...1894 бшйоһев....................... 321-322 BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL 
rs SL Ша DIT EL EE FEDWEEEUIS В 
BODINE Label Machines, Printers & Accessories ; ; А 
НЫН. БОМ eee e Reg А EEES т ы 
mus zo RM [ккашакез {; Sy 
BOLLE'SAFETY О M ааа E 1903, 1905-1906 Wire Connectors ................. 387, 389 
Eye Protection............ 1660, 1664, 1668 Labels ....... 368-369, 371-372, 1882, 1887, C. CRETORS & COMPANY | 
каа» 1897-1898, 1900, 1903, 1906, 1916 BUCHER MONARCH Food Service Concessions Equipment. . . . 1459 
BONA Lockout Devices .......... 1892, 1909-1917 ; : 
Қ j Hydraulic Reservoir Tanks............. 2473 
Floor Care Supplies............. 1523-1524 Lockout Process Services............. 1908 Нуйташїс\ауе$.................... 2473  C-LINE PRODUCTS, INC. 
Marking Stakes & Ға05............... 1926 ^ power Units 2473-2474 Document Protectors................. 1361 
BOND Marking Tape & Stencils .... 1880-1881,1928 = — 7777777777777 SOD TICKG) HONIGIS: 2,2. 1383 
Неа еее 3082 БАШОСКЗЕ А ЕЕЕ 1955 BUCKET BOSS 
Рептйв........................... 1970 Aprons & Suspenders ................. 753 CABLE PREP — 
БІНЕ © РЯ Pipe Moner о 15100 Tool ND 753-754 Data & Communication Tools............ 844 
Е safe & Lockout Tags Tool 510гаде..................... 151-752 CABLOFIL 
ВМИ “т 1406, 1891-1894, 1912 BUCKEYE Wire Management Systems............. 297 
ВаМаімеѕ а. 2864, 2868 505 Materials Семе... 1899 Fire Extinguishers & Firefighting Foam 
Check Vaives e eO 2900-2901 Security Ѕеаіѕ.................. 066 ТВОР E ASPIRIN 1828-1930 CADET 
Sign Holders & Posts............ 1889, 1924 Heaters ...................... 3071-3074 
PORATEEM Sinsen К 1392, 1883, 1889, 1897, 1923 BUCKHORN Тһептовідів................... 3071-3072 
Laundry Ѕиррііе.................... 1516 Spill Control Supplies Bulk Containers & Dollies ............. 1302 ё 
dese ue Ue 1849, 1852, 1855, 1867 CAFE BUSTELO 
poe Т ПАНСА 1926  BUGX Coffee ............................ 1440 
florere EE WelliGonttolS ЕТЕ 2656 Repellents & Pest Control............. 1807 
Wire Management................ 368, 372 2 CAFRAMO Я 
Laboratory Equipment. ................ 651 
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Can't find it? Go to Grainger.com®. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


Caiman - Coastal Wire 


caiman (0) 

Hand: Protection. 97777 1722 
CAIRNS/MSA 

Fire & Rescue Helmets ............... 1944 
CALBRITE 

Conduit & Fittings ............ 305-307, 315 
Conduit Mounting ................ 303, 311 
Enclosures ене енне онт 303 
Straini Relief: алон 319 
CALCULATED INDUSTRIES 

Calculators: ае 883 
CALDWELL 

Bucket Forks & Fork Covers ........... 1180 
Üranes.---- seems terres 

Fork Extensions. . 

lifters: ылу dennis 

Lifting Hooks .... 

ЅргеайегВеа т 
CALIFORNIA IMMOBILIZER 

Automotive Locks ЕЕ 962 
WheeliClamps;-. «eines esee tinet 952 
CAMBRO 

Beverage Dispensers. ................ 1441 
Carts E 

Dishwasher Racks 

Food Storage Containers......... 1451-1452 
Пепо: е. 1452 
CAMELBAK 

Hydration Packs cce ERES 1820 
CAMPBELL 


CANLESS AIR SYSTEM 
CleaningiProdücts ЕЕ 1354 


CAPRESSO 
Coffee & Beverage Makers ............ 1440 


CARBOLITE 
Laboratory Ғиппасев.................. 638 


CARHARTT 


CARISTRAP 
Strapping Supplies ............. 1423, 1425 


CARLING TECHNOLOGIES 

Circuit-Breakers:-:. 722222222222... 
On-Off Plates . . . . 
Switches К КЕЛЕТКО ОСО eee e 


CARLISLE 
Cleaning Supplies ................... 1548 
Cooking Мелві5.................... 1460 
Cookware & Preparation 

ТТІ 1450, 1455, 1457, 1460 


CARMEX 


CARRAND 

Cleaning Equipment & Supplies ..... 903, 905 
CARSON 

Binoculars & Monoculars. ............. 2041 
CASCADE 

Dishwasher Detergents............... 1515 
casco (0) 

Bedroom Furniture & Mattresses ....... 1472 
CASH ACME 

Mixing Маме: 2908 
Pressure-Reducing Valves. . ...... 2889, 2892 
Relief Valves... eene 2893, 2895 
CASH VALVE 

Pressure Regulators ................. 2889 
CASTROL 
ОПО 892 
САТ 

Device Chargers ................. 353, 533 
SaN Е 2034 
CATCHMASTER 

Repellents & Pest Control . . . 1017, 1021-1022 
CATO 

Fire Protection ее 1830 
CAVICIDE 

Cleaners & Sanitizers ................ 1502 
CAVIWIPES 

Cleaners & Degreasers ............... 1504 
CCL SECURITY 

Looking Systems тазыл кже» 1960 
CDI 

WIERCHES: P 792, 794 
CEC INDUSTRIES 

Паро инеон 971 
СЕСО ASSA ABLOY 

DOO 522222224 51.» 1997-1998 
CEDARBERG 

Machinery Guards & Shields . . . . . . . . ... 2363 
CELLTREAT 

Laboratory Supplies............... 658, 663 
CELLUCAP MANUFACTURING © 

Beard Restraints & Hairnets ........... 1749 
Workwear ............... 1750, 1752-1753 
CENTOCO 

Moilet Seats e ЕКЕ 2758 
CENTRAL 

[ro mS 1398 
CENTURY 

Farm- Duty Motors... неее 35 
HVAC МОЮ е 44-56, 59-64 
PUD Motors КЕС 24-25, 60 
CENTURY VII 

Radio Ассеѕѕогіеѕ................... 2030 
CEP (CONSTRUCTION ELECTRICAL 
PRODUCTS) 
елена... 518 
Temporary Power & Lighting............ 404 
C.H. HANSON 


Identification Products 


Marking Т0015..-... rrr 
CHAINFLEX 

Continuous Flexing Cables ............. 340 
CHAMPION 

Air Compressor Pumps ............... 2569 
Evaporative Coolers............. 3000-3001 


CHAMPION SPORTS 

Exercise & Sports Equipment .......... 1479 
CHANNELLOCK 

PRIS covered 837-838, 840-841, 915 
Wrenches: cuocere en 762, 788-789 
CHAPIN 

SDIVUIS ее 994-995, 1000-1002 
CHAR-LYNN 

Hydraulic Моїогѕ .................... 2474 
CHASE 

Traffic] РОО О 1120 
CHATILLON 

RCI зе ЕЕ AE Е 1434 
CHECKERS 

Cable Protectors ................. 405-407 
Мата. 953 
Warning Whips. 

Wheel Chocks 

CHECKPOINT 

Tire;/& Wheels oer е 952 
CHEEZ-IT 

Snack Foodsi ce eere eri зо лы 1442 
CHEM-TECH 

Chemical Metering Pumps............. 2688 
CHEMGLASS 

Та); ӨШ Ес 27 639, 645,656 
CHEMSORB 

Spill Containment Supplies ............ 1848 
CHEMSTEEL 

Rotary Gear PUmpsi 22222 2697 
CHEMTROL 

Ball Valves 


Fittings. 


CHEMTRONICS 

Cleaning Supplies ............... 
Lubricants & Penetrants . . 
Soldering Supplies................ 


CHERNE 

Draln Openers 222 кнага» 
Manhole Cover Hooks . . 
Test PINGS: оное eh 


CHEVRON 
Lubricants & Penetrants ............... 894 


CHICAGO FAUCET 

ТИСЕ узуу шау штатлы тыз 2727 
Faucets . . .2733-2735, 2737-2744, 2747-2748 
Shower Fixtures. 2745-2746 
МАМӨ I ET 2744 


CHICAGO HARDWARE 
Ша 222... 1091 


CHICAGO-LATROBE 
Drill & Tap Sets 
ПОВ 7 


2260 


CHICAGO METALLIC 
Bakeware: 2222. 2: 1450 


CHICAGO PNEUMATIC 
Air Compressors & Vacuum Pumps 
dudes es ТІН 2561, 2565, 2567 


‚. 2502-2513 
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 
Handiprotection- СЕРЕ 1720 
Workwear ............... 1725-1726, 1730 
CHIEF 
На 2.2. 2478 
Power Unis еа 2474 


© Indicates a Diversity Supplier. 


CHILL STOP'R 

Air Conditioner Сомегѕ................ 2991 

CHLORIDE 

Lighting Fixtures ......... 464, 467-468, 514 

CHOREMASTER 

Pressure Мавһегв................... 1589 

CHRISTY'S 

Adlt&siVescc-5.- esee eet 2822 

Pipe Sealants-.— eere ne 2822 

CHRONOMITE LABS 

Water Heaters = ccce rer RR 2713 

CITGO PETROLEUM CORP 

Automotive Chemicals............. 896-898 

тебен кк кл сус: 

DIS: им ИЭР ООР 892-894, 897-898 

CLAIRE 

Disinfectants 2.2... 1502 

CLASSIC BASEBOARD 

Heaters gei MUT а O R 3089 

CLAUSS 

Drywall & Plastering Tools.............. 885 

Lawn & Garden Equipment. . . 1005-1006, 1008 

Scissors, Shears & Snips........... 813-814 

CLE-LINE 

ВЛИВ: ees 2240-2245, 2247-2252 

Sorew|EXtraGtors Е 2260 

Threading Т0015................ 2262-2265, 
НЕЛЕЕ нЕ а 2268-2269, 2275 

CLEAN REMOTE 

TV Remote бопігоі5.................. 2022 

CLEANTOOLS 

КЕТ EF OE E SKYE S 903 

CLEAR VISION 

Windshield Washer Fluid............... 901 

CLEARSOUNDS 

Amplified Hearing Equipment .......... 2036 

Telephones: e 2036 

CLECO 

AUTOS. cca ev 2506-2508, 2511-2512 

CLEVELAND 

Chucking Reamers.............. 2258-2259 

DIGS). чак кеду scent de teed 2262, 2276 

Drill ылаалап .. 2240-2241, 2243-2250 

End Mills... 2280-2283, 2285-2286, 
em 2288-2289, 2291-2293, 2295-2296 

Screw Extractors ЕШ сл 2260 

] шышы sacs 2263-2266, 2268-2272 

CLEVELAND CONTROLS 

Air Sensing Switches. ................ 3046 

CLEVELAND RANGE 

Kitchen Equipment Replacement Parts . . . 1462 

CLEVELAND VIBRATOR 

МОРА (recette leen e 150, 152 

CLIMAX METAL PRODUCTS 

Couplings, Collars & Adapters........... 122 

CLOROX 


Cleaners & Degreasers ..... 1506, 1509-1510 


Disinfectants 1502-1505 

laundry Ѕорриеѕ 77777 1516 

CLOROX POOL & SPA 

PoollGremicalsi eT 1481 

cir © 

Cleaners & Degreasers .......... 1511, 1518 

CMT 

Router Templates & Bits ............... 730 

COASTAL WIRE 

Ваіееміе 22222222222 1094 
i-101 


Cobra Electronics - Dake 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


COBRA ELECTRONICS 

Automotive Electrical.................. 928 
Automotive Maintenance Tools.......... 924 
Сапега уте е 2047 


CB Radios & Two-Way Radios 


CODE 3 

Automotive Lighting............... 975-976 

COFFEE MATE 

Coffee Creamers .................... 1442 

COFFEE PRO 

Food Service Appliances & Equipment . . . 1441 

COLD FIRE 

Fire Protection е 1829 

COLDER PRODUCTS COMPANY 

Tubing ЕНП 2849 

COLE-PARMER 

Laboratory Equipment................. 646 

COLEMAN 

Air Mattresses 

Coolers & Beverages 

COLEMAN CABLE 

ExtensioniCOrüs ЕЕЕ 399 

COLLOMIX 

Concrete Mixing & Preparation .......... 891 

COLSON 

Саваге... неее: 1192, 1195, 1199, 1202 

COLUMBIA LIGHTING 

Lighting Fixtures ......... 469-475, 477-478, 
272% 480-482, 487, 505 

COLUMBIAN 

Сатре 833 

COLUMBUS ELECTRIC 

Alr'Switches: ss eco e 3046 

Thermostats.............. 3023-3024, 3026 

COMBAT 

Repellents & Pest Control............. 1023 

COMET 

Cleaners & Degreasers .......... 1509-1510 

COMPASS 

Emergency & Exit Lights........... 462-467 

COMPX NATIONAL 

Locking Systems............... 1963-1964 

CONAIR 


CONBAR 

Laboratory Supplies. .................. 633 
CONCENTRIC 

FlowiDividers со 2477 
GeariPUmpss е 2474-2475 
CONCRETE SAVER 
Соате 1601-1602 
CONCROBIUM 

Janitorial Equipment & Supplies . . . . . . . . 1519 
CONDOR 

Confined Space Equipment............ 1796 
(Не ШЕНІ ПЕС зеозебзоввзонаввовв 1641 
Emergency Eyewash & Showers . . . 1823-1824 
Ergonomic Supports ............ 1723-1724 


Eye Protection & Accessories 

BEBE SOUS 1650-1652, 1662, 1665-1667 
Face Protection 2222... 1639 
Fall Protection Equipment 

. . .1776, 1780, 1785-1787, 1789, 1792-1793 
Footwear 1750 


П 
, 


| , 1702, 1705-1709 
Dnamcansuabon 1712-1713, 1715-1722, 1731 


Head Protection. . . . . . 1635, 1638, 1640, 1642 
i-102 GRAINGER. 
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Hearing Protection. . . . . . ... 1643, 1646, 1648 
Lockouts Staaten cates es 1909-1912, 1917 
Marking & Warning Tape......... 1877-1880 
Matting. oes erus 1869, 1871, 1874, 


КИРЕК 1876-1877, 1879 
Respirators & Air Compressors 
MT T 1669, 1685-1686 


Safety Storage Cabinets ......... 1839-1841 
ЗДИВ 22255220999 02 967, 1882-1890 
Spill Control Supplies ........... 1845-1852, 

ТРОНЕ 1854-1860, 1862-1864, 1867 
Traffic Safety Vests ........ 1742-1743, 1935 
Water Safety Clothing & Equipment ..... 1937 
Workwear .......... 1686, 1690, 1704, 1721, 


..1733, 1739, 1742-1743, 
абавалвавбаранада 1745, 1747-1753, 1756 


CONDOR USA 

Pressure Switches. ............... 280-281 
Мае АЕН 280 
CONDUCTIX-WAMPFLER 

Cordi Reels ЕЛЕЕ ОЕ n 396-397 
CONGRESS 

Вена Еа Ты HEADS 109-110 
CONNECTICUT ELECTRIC 

Circuit Breakers Е 192 
CONRADER 

Air Compressor Controls......... 2574-2575 
Check Valves 

Safety Valves 

CONTICO 
100151078463: 750 
CONTIGO 

ІНДЕТІНЕ НЕ Еа 1446 
Water Bottles 22222252224 1446 


i awa wean 7777777 2766-2767 
1015, 2436, 2604-2605, 

2607-2612, 2615 
Timing Belt Pulleys . 


Timing Belts. . . . 
NBG c eese terr em e 
CONTINENTAL INDUSTRIES 
Fittings: ЕНЕ СТН 2620 
CONTROL COMPANY 
СОСКА 1374 
Counters anae 227 
Mauniflers сис кыдал един ыш Ыыы 2342 
Testers OPERE E 1417 
Thermometers: <a- naiinom 583 
CONTROL DEVICES 
Air Compressors .......... 2571, 2574-2575 
Pneumatic System Components . . . 2574-2575 
Valves суучу тутты er xen 2573-2574 
COOL-LINE 
ОСОО eec emissis 2493 
COOPER-ATKINS 
СРЕ aaa алге ал, 583-584 
Temperature & Humidity Measuring 

РОЛЫ СТЫ ОСЫ 583-584, 586 
Timersi-- 2.2222. 22 580 
COOPER LIGHTING 
Emergency & Exit Lights............... 462 
COPE 
Wire Management Systems............. 297 
COPELAND 
HVAC Compressors .................. 3014 
CORBIN ASSA ABLOY 
Door Closers): 222222. 1991 
LOGKSOIS е 1982, 1988, 1996 
CORDEX 
Infrared Сатегав..................... 614 
Wall Thickness Gauges ................ 567 
CORDPRO 
CordlReels КЕ e КЕТО 398 


COREPOINT SCIENTIFIC 

Refrigerators & Freezers .. ............. 637 

CORONA 

Lawn & Garden Equipment. . . 1005-1006, 1009 

CORROSIONX 

Corrosion Inhibitors . ................. 2445 

CORTECH 

Carts & Trucks 

Evidence Collection 

Furniture 

Security Wall Plates 

CORTINA 

Marking Flags & Таре ................ 

Road Flares & Safety Kits . . . vs 

SIUno К Уе тие 

Traffic Barricades а 

60500 

ШЕН ез уш рю ок уо TE ene 1363 

Rübber атро 1363 

COTTERMAN 

Ladders ........ 1034-1039, 1042, 1047-1049 

SatetyiGates о 1311 

Work Platforms ........... 1044-1046, 1049 

COUNCIL TOOL 

Hammers & Striking Tools............. 1007 

COVIDIEN 

First Ald/SUDDIES 79767 1815 

cox 

Adhesive Applicators....... 2219, 2233-2234 

Pneumatic Tools Е 2233 

COXREELS 

Cable & Cord Reels ............... 396-398 

Hose Вее: 2436, 2523-2529 

cozy 

ШАЛІЕЕ Е 3068-3069 

CP INDUSTRIES 

Ice Melter ботроипвіб................. 994 

CPI 

МСП ЕЕ 259 

CPS 

Flaring & Swaging Tools .............. 3010 

Manifold Gauges.......... .. 9005 

Refrigerant Scales........... . 3007 

Refrigerant Service Equipment . ...3007 

Маси РОТ 3007 

CRACK STIX 

Concrete & Asphalt Patching & Repair 
Compounds; 22222222. 1632 

CRAFTSMAN 

iTool/Storage coc е 742-143, 745 

CRAMER 

Стае 2222222. 1335 

Stop SOS seamen 22222222 mme ee 1350 

CRC 

Adliesives:. see eee Rn 2216 


Aerosol Dust Removers . . . . . 
Automotive Paints & Coatings . . . . . . ..... 
Brake Conditioners .......... .. 898, 965 
Cleaners & Degreasers ........ 898-899, 903, 
Rm 921, 1502, 1507, 2446-2449 


Freeze Spray 
Fuel Additives 


Greases е 


Mold Веіеаѕеѕ...................... 2445 
0б Were rt 895, 2456-2457 
Parts Washer Cleaning Systems ..... 939-940 
Repellents & Pest Control 
Sealants: е 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


CRES COR 
Food Service Equipment.............. 1449 


Wiss Cutting Tools . . 
WIENGES Sind ates цал xe ede 


CRESCENT JOBOX 
Tool Storage & Transfer Tanks 
ТРЕЕ 741-742, 755, 958-959 


CRESTWARE 

Food Service Equipment... . 1441, 1448, 1455 
CREWS 

Eye Protection & Accessories .......... 1666 
CROSBY 


Lifting Hardware 
Ar eMe ide 1067, 1070-1071, 1088-1090 


CROWN 
Lubricants & Penetrants .............. 2453 


CROWN BOILER 
Воено nes 3090 


CROWN PRODUCTS 0 
Pet Waste Ѕїайопе. .................. 1554 


CROWN VERITY 
Grills & Griddles 
Heaters 


Relays e TS 219 


CSL 
БАНАН... 1477 


CST/BERGER 
Metalll'ocators 22. 563 


CUDDLE SOFT 
Fabric:Softeners 22 .. 1516 


CUISINART 
Coffee Makers... eoe pore 1440 


CULLIGAN 
Мае е 2703-2705 


CURRENT 
Ballasts & Drivers ............ 454, 456-460 
Lamps В 423-450 


CUSHMAN 
Utility Vehicles ccc c ee exe 989, 1178 


CUSTOM LEATHERCRAFT (CLC) 
Knee Protection 
Таб! 5810Га08. 22222-22. 


СЛТЕВ 
Repellents & Pest Control............. 1022 


CYALUME 
Light Sticks & Stations .......... 1890, 1925 


CYCLONE 
Air Tool Ассев50Гіев.................. 2517 


CYTIVA WHATMAN Q) 
Filtration eee nee EE 662 


D & D TECHNOLOGIES 
Gate. Чаг\уаге Е 2009 


D-LINE 
Raceway Components & Tools. . . . . . . 297,407 


DAKE 
Вапа баны. 2349-2350 


Cold Saws 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


Damascus - DeWitt 


DAMASCUS 
Hand Protection 
Protective Gear 


DANBY 
Refrigerators & Freezers .............. 1464 


DANCO 
Toilet Replacement Parts.............. 2756 


DANGEROUS GOODS 
Hazardous Material Packaging ......... 1403 


DANZE 
Shower)EIXtUres 222222222. 2745 


DAP 

Adhesives .......... 1361, 2228-2229, 2237 
Caulks & Sealants . . . . 2227, 2230-2233, 2236 
Joint;Compounds-- 14-99 79-1 E 1597 
Patching Materials. . . . . .. .. 1597, 1633-1634 
Wood Repair Materials ............... 1597 


DAREX 
Drill & End Mill Sharpeners............ 2254 


DART 
Food Service Disposables . . . 1435-1436, 1439 


DART CONTROLS 

Motor Speed Controls ............. 156, 159 
Pulse Generators . . . . ...... 22154 
TacHomblelS муз деш А-лар 159 


DASCO PRO 
Chisels & Рипсһев.................... 820 
Prying & Wrecking Tools ............... 821 


DATAVAC 
Масиит!Сівапего е 1572 


DAVID ROUND 
ШЕН 1060 


DAVIS INSTRUMENTS 
Weather Stations 222... 582 


DAWN 
Dishwashing Detergents.............. 1515 


DAWN INDUSTRIES 
Tubing GUters о moe eem 2621 


DAYBRITE 
Lighting Fixtures ......... 469-471, 473-474, 
ЖО ОАО О СО 478, 481,519 


DAYMARK 
Росо абе ы ОС: 1451 


DAYTON 

АСУЫ А 
Access Doors: «esses ere rex не 
Air Cleaners. ............. 

Air Compressor Motors 
Air Conditioners........... 
Air Curtains .............. 


Appliance & Tool Motors ... . 
Arbor Presses ............ 
Beam Clamps. 
Ввайподо оет 

Blade МЕДЕ ове eidem rea 


Bushings зз. тузуучу» 
Cable & Hose Carriers 


Centrifugal Pumps. . . . 2633-2634, 2638-2639, 

ІТ 2642-2643, 2645-2651, 2690 
Chain & Chain Accessories... 1071-1073, 1107 
Chain Detachers 


Counters; 22222222222... 221-228 


DC MOIOISE 7255 Морат E res 27,88 
Dehumidifiers е. сы 3062 
Discharge барв..................... 2940 
Disconnect Switches. ........... 3075, 3078 
Dollies. оа илон 1165, 1187, 1190 
ПЕШІ ее 3010 
Drill DATIS 25222220220 2315 
Drill Presses: ел л 2345-2346 
Drum Handlers............ 1140, 1142-1143 
DaumiPHtipS сс: 2676-2677 
DrumiSwitches e pere E LE 167 
DustiCollectors е 2362 
Engine-Driven Pumps ...... 2635-2637, 2696 
ЕТТІ e еее 

Evaporative Coolers... . . ... 2998, 3000-3001 
Exhaust & Supply Fans .......... 2928-2935, 


ЕТІП 2943-2945, 2947, 2954-2955, 2957, 
ПТ 2962, 2967-2968 


Exhaust Shutters.......... 2936-2937, 2967 
Eyeshlelds.. 22. ар ы eee nsu 2358 
Fans & Air Circulators ........ 44, 2915-2927, 


EbBBAgRA BHO 2931, 2934-2935, 2940-2941, 
pbbüdoHauduudbob 2950-2951, 2967, 3078 


Farm-Duty Motors 2... 34-35 
НИС 2671, 2694, 2955, 3076 
Floor Machines ........... 1578-1579, 1582 
ОЦА ШЕ КО ОО 


Fountain Lighting Systems 
Gearmotors ЕР 


General Purpose AC Motors......... 8-20, 63 
Generators! o. eese ern eei 981 
Grinder Pumps. ........... 2627-2628, 2630 
ПИӨ o. E eS 2358, 2360 
Heaters ....... 2949, 3068-3078, 3082-3083, 
ЧАРА" 3085, 3087-3088, 3090 
ЕНЕ у аа оо. 2950 
Hoisting Equipment . . .. . ... 1050, 1054-1060 
HOOKS: Ce EE 1070, 1085 
hU MTS TIT D 1155 
HVAC Motors ....... 38-41, 43, 46, 48, 50-52, 
ТКТ ТТІ 54-55, 57-58, 60-63 
HVAC-R Service Equipment. ...... 3005-3007 
indicator ОТЕ 240 
JOVSIUCKS о Б ы Къз: melo semel 243 
Kitchen Exhaust Range Hoods.......... 2955 
Lifting Equipment ......... 1067, 1173, 1176 
Limit Switches............... 260, 262-263 
ПпеагАсша юв nescence 1 
ІМШЕГЕ o oes ore 2937, 2939, 3076, 3090 
Machine Stands- 2222. 2358 
Material Lifts........ 1171, 1173-1177, 1187 
Metal Forming Machines. ........ 2355-2358 
Milling Machines............... 2344, 2347 
МН 2222. 1138 
Motor Accessories........ 43,51,65-66, 170 
Overload Relays: E 170 
PadiDriverS =. 1578 
Pallet Tillers. . ............ 1170-1172, 1175 
Pallet TEKS: с... еен 1170-1171 
PhotojControls- 2222222. 415 
Pinger Pumps ree a ус 2693 


Positive Displacement Pump Replacement 
2665 


Positive Displacement Pumps 
OS 2633, 2663, 2665, 2667, 2669, 
ree ee 2671-2677, 2693-2697 


Poteritiometers е 243 
Power:Suppliesi-s:s: уута ане 210 
Pressure 5місһев.................... 280 
Pressure Washers .............. 1587-1588 
Pulley BIGCKS оаа iR Mt 1085 


Pump Controls & Accessories 

РВИ 2631-2632, 2642, 2671, 2690 
Pump Motors на оа 24,26 
Pump Replacement Parts 

T HOM 2650-2652, 2663, 2665, 2667 
Push Buttons & Selector Switches 


cade wane RT UR eM amines 232, 243, 249, 267 
Relay:Sockets 2. ааа 216 
Вау 215-217, 219, 221-223, 3035 
Relief Valves Ее 2696 
Rollers & Skates ............... 1190, 2693 
ИЕ Ина диир аута) 2962-2963 
Rotary Surface Cleaners .............. 1593 
Safety Alarms & Warnings. ............. 271 


Байел К: 2360-2361 
SAWS Жылас 733, 736, 2348-2350 
БеП$0[5 ОТЕРИ 221 
Shaft Collars) о. cca sects 122-124 
Shear & Roll Machinery.......... 2355-2356 
Sheet Metal Notchers ................ 2357 
Shutter Мо018................. 
Sleeve & Thimble Kits 
SINGS 5 
Solenoid! СОЙ а 2873 
Solenoid Valves 
Speed Controls 
Speed Reducers 
Stabilizer Jacks 
Temperature & Humidity Measuring . . . . . . 231 
Thermostats......... 3020-3021, 3023-3024, 
pinnae RYE 3026, 3071-3072, 3075, 3078 
TimingiBelte: Ие 106 
Towing (Straps): ccc sese eese einen 1085 
Transformers sS 205-206, 208 
jio NS 1140, 1143, 1160, 1162-1163, 
00722 1165, 1175, 1180-1187 
Turbine; РОПА ЕЕ 2652 
МВВ Еее 97-101, 105 
Vacuum Cleaners.......... 1563-1564, 1568, 
ЫНЫ ыла ERR E 1573-1576, 1583 
Vacuum Motors e esee ere eese 37 
Vacuum Pumps ЕЕЕ 2695, 3007 
Ventilators.......... 2931, 2935, 2940-2941, 
ИРЕЕТ 2952-2962, 2964-2966, 2968 
МОТА ао 148-150, 152 
МБЕ аан: 2346 
WalliCollarse Е 2934 
с N ЖУК КОЛУ ЫС С 3076 
Washdown Моїог$.................. 31-33 
Water System Pumps ........... 2622-2623, 


. . 0625-2626, 2628-2630, 2634, 2639,2641, 
2650, 2653-2655, 2690-2692, 2701 


МАГ ТАПКА, 2656, 2695 
Weather Hoods аео ое 2934 
ЕЕ ОЕ 1084 
Wire Rope & Fittings ................. 1088 
МОТКІРІНОПТ 2222222 1179 
Work Stands Е ОЕА 2354 
D.B. SMITH 

Lawn & Garden Equipment . ........... 1001 
DBI-SALA 

Confined Space Equipment . . . . . .. 1795-1796 


Fall Protection Equipment . . .1776, 1778-1779, 
dud eR eer 1781-1782, 1788, 1791, 1796 


шапа Т 1794 
DEARBORN BRASS 

Plumbing Replacement Parts .......... 2757 
DEB 

Dispensers: 2. 1498 
Personal Care Ргойисіѕ............... 1498 
DECADE 

Storage Bins & Containers............. 1302 
DEFELSKO 

Coating Thickness Gauges.............. 567 
DEFIBTECH 

Defibrillators (АЕв).................. 1816 
DEFLECTO 

ЗЯ БЕЗЕ veers рдик оозе 967 
DELHI 
РРР 2979 
DELTA FAUCET 

Faucets. cessere 2733, 2731-2742, 2749 
Shower Fitues eee ОЛКЕ 
DEM-KoTE © 
Ра А 1607 
DEMAG 

LOPS КЕКЕК КОЛ КЛ ГЕ 1053 
DENIOS 

Spill Control Supplies ........... 1225, 1244 
Storage Lockers & Stations... . . . . 1263, 1838 


© Indicates a Diversity Supplier. 


DEROYAL 
Paint Equipment & Supplies ...... 1620, 1622 
МОМ еа оа. 1623 
DESCO 
Antistatic Products ЕЕЕ 561 
DESIGNERS EDGE 
Outdoor Area Fixtures ............. 508, 513 
DESIGNOVATIONS 
СН. 1924 
DESTACO 
Сатре 057 2319-2320, 2541 
DETEX 
ExitDevicoo е 1996 
DEVCON 
Adhesives че рл E ЕЛЕ 2218 
Epoxy... 
Epoxy Mixing Nozzles & Applicators ..... 2219 
Рите E 2223 
DEVILBISS 
Spray Ша... 1625-1627 
DEWALT 
Abrasive 556222222222 723, 2377 
Abrasive Wheels . . 723, 2380-2381, 2388 
Air Compressors ............... 2559-2560 
Anchor Screws . . 2147, 2162, 2166-2167 
Anchors..... . 2165-2166, 2168, 2170 
Chisels ее 712-715, 820 
(Cordless; ТОШ e уз. уска» 664-672, 696, 
а coo lll es} 1578 
Gore ВЇЇ$ ае 714 
Gut-Off Tools i e EE 722, 731 
СИОТ Wheels лалә аша тдин 2384 
Cutting Tools 22... 711, 806-807 
Demolition Tools & Equipment. . . 712-713, 715 
Diamond: Blades: Е 720 
Drill & Impact Bits........ 699-700, 705, 709, 
КЕ 711-713, 2240, 2244, 2249, 2265 
Drill Bits. аа eflent 2166, 2247 
Drills . 696-697, 707, 740 
Dust Extractors Seea 1566, 1576 
Eye Protection . . ‚. 1659, 1664, 1668 
Fasteners иек BH E 2164 
Fastening Tools & Accessories ...... 666-667, 
савая 669-670, 672, 704-705, 707-709 
Finishing Tools........... 665, 721-722, 738 
Grease Вип... 933 
Grinders & Sanders . . . . . . 721-722, 737, 2358 
Grinding Wheels. . . 723, 2384, 2386-2387 
Hammer Drill Bits . ... 709, 711, 713-715 
Hammer Drills ............... 707, 711-712 
Неве уыз 738 
Heaters. оа 3083 
Impact Drivers: 2.2. 705 
Knee Pads: esee 1723 
Lawn & Garden Equipment 
ex 671, 986-988, 1004 
Measuring & Layout Tools . . . . . . 873, 878-879 
Oscillating То015.................. 724-725 
Planers: шыкагы аа 737 
Pneumatic Tools: 77 2497 
Pressure'Washersi ее 1589 
Rod Hangers а. 2147 
Rotary Hammers . . . 667, 707, 711-713 
[OI EysenedunmsadnquaananubHS STRA 730 
Saw Blades . . 720, 734-735 
Saws ... . 672, 701-702, 717, 720-721, 
ensis eei reus 726, 729, 731-736 
5стемігімегВІ5..................... 710 
СГМ КЕККЕ EU eet 696 
беа а отии а 726, 814 
Shop Furniture 5. EET 1334 
RUG CO a ККЕ EIS 710, 774, 776 
Staplers & Nail бипѕ .................. 
Tool Storage. . . . 749-750, 752-753, 1307-1308 
Vacuum С/івапегв.................... 1566 
Wrenches onere ensem 707 
DEWALT ENGINEERED BY POWERS 
Anchor Screws 2222222. 2166 
DEWITT 
FONGES онна 1019 


Nursery & Landscaping Supplies. . . 1003, 1012 


i-103 


Dexter-Russell - Eagle Group 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


DEXTER-RUSSELL 
Knives «Лепей 1454 


DIABLO 
Saw Blades .......... 721, 727-728, 734-735 


DIAL 
Personal Care Products............... 1498 


DIAMOND CRYSTAL 
Water Softener Ѕай.................. 2702 


DIAMOND GROUP PRODUCTS 
ШЕМЕН 2 


DIAMOND MACHINING TECHNOLOGY 
Sharpening Stones ................... 811 


DIAMOND VANTAGE 
Abrasive Wheels ..................... 723 
НІН 717 


DICKE SAFETY 
Traffic AES: ЫН. 1923 


DICKIES 
WOrK Weal 222222222... 1738-1741 


DICKSON 

ШАП a мозги ынак: набыз» 
Chart Recorders. . . 
Data Loggers....... 
Probe'DustEilters m ее л: 


DIESEL POWER 
Diesel Fuel Additives . .. . .............. 894 


DIMPLEX 
Неаіегв 2. 3070 


DINEX CARLISLE 
Meal Delivery Сайѕ.................. 1447 


DIRECTORR 
Vacuum PUMPS = SEEDS 2581 


DISC-LOCK 
Lock Washers 
ТЛ. 


DIVERSEY 
НАПОЇ а ааа ХАК 525 
Janitorial Equipment & Supplies 

T E 1502-1507, 1510-1511, 


Laundry Supplies............... 1516, 1520 
Lubricants & Penetrants .............. 2447 
Odor Control Chemicals & Supplies 

esr 1507, 1509, 1513, 1520-1521, 1523 


DIVERSIFIED FASTENING SYSTEMS 


Drill BIS. енне эз E 2161 
DIVERSIFIED SPACES 

Laboratory Ғитіше.................. 643 
DIVERSITECH 

Central Equipment. . . . 3094 
Condenser Mounts. . . .3094 
Drain Pans......... .3092 


ІП Combs е 
Furnace Mounting Hardware . 


Heat Pump Accessories. . . 3094 
HVAC Chemicals ...... .3012 
Ротр'Испеѕ 3092 
DIXIE 

Disposable Cutlery & Dispensers. ....... 1438 
Food Service Disposables . . . 1435-1437, 1439 
Paper ProOlicIg: sees eeepc Es 1491 
DIXON 

DffíceiSuppllos 7 1364, 1614 
DIXON VALVE & COUPLING 


Fire Hoses & Hydrant Equipment 
NU Han DANN. 1947-1948, 2766-2767 
Fittings ores 2522, 2609, 2766-2767 


i-104 GRAINGER. 


ІШ 


DLAB 
Laboratory Equipment. . . . . 


DMI 
Bed, Bath & Table Linens.............. 
Ergonomics. 5 : 

Measuring & Layout Tools 


DMS 

Emergency Preparedness Equipment & 
Орр eene Eee 1935 

Workwear S cocos RE RE RAE 1935 


DOGIPOT 
Pet Waste Ѕіїайопѕ. .................. 1554 


DOLPHIN 

|I ze T HE TTE 411-413 
Connectors cse eor SAS 343, 389 
100$ ft 389, 412 


DOMINATOR 
Wrecking & Pry Bar Tools .............. 821 


DOMINION FAUCETS 
US РЕР 2731-2140 


DOMNICK HUNTER 
Oil/Water Ѕерагаїогѕ................. 2571 


DORMONT 
баз Connectors 22... 2717 


ротсо 
АТОО ose oce RR eS 2506-2509 


DOW AGROSCIENCES 
Soil Treatment & Weed Control......... 1003 


DOW CORNING 
Adhesives & Sealants 


DOWNY 
l'aundry/Suppligs Е Е 1516 


DPI 
22222... 1047 


DQE 
Emergency Equipment........... 1950, 1953 


DRÁGER 
Gas ИЕ 222222. 1805-1806 


DRAIN-ALL 
Pneumatic System Components ........ 2573 


DRAMM 
Hoses & Sprinkler Systems . .. . ........ 1014 


DRANETZ 
Power Quality Analyzers ............... 552 


DRANO 
Drain Өрепег;;.22.22.22-22-.-..... 1511 


DREMEL 

ВРАГ РЕНИН 
UDIN 
Fastening Tools 
Finishing Tools. . . ............. 
Oscillating Tools 
КОТИ анаа 


DRI-EAZ 


DRILL DOCTOR 

ШЕШІ ШІ ЕНЕР eee у Кс 2254 
DRIPLESS 

Caulk GUNS ое EE 2234 


DROP N TELL 
Labels: ic Т 1408 
DROSSBACH 
Corrugated Тибіпо.................... 409 
DRYDENE 
Automotive Lubricants................. 894 
DRYROD 
МЈеІаіпо Оеп: oso eorr ees 2417 
DSR 
Automotive Maintenance Tools ...... 924-927 
Battery Chargers & Testers ......... 924-927 
DUAL-LITE 
Emergency & Exit Lights ... 461-462, 464-468 
DUCTMATE 
Condenser Mounting Brackets ......... 3094 
DUE NORTH 
Footwear ccs: execs reser OR Rem 1765 
DUFF-NORTON 
Linear Actuators ................. 146-147 
Rotary Јо 2846 
DUMOND 
Cleaners & Paint Removers 

Р Рур ТЕ 1518-1519, 1612 
DUNLOP 
Footwear........... 1759-1760, 1762-1764 
DUO-FAST 
Pneumatic Ғазіепегв................. 2499 
DUOSEAL 
Vacuum Ршпрв................ 2581-2582 
DUPONT 
Filtration Systems .............. 2703-2705 
Footwear: еее 25 1750, 1756 
Lubricants е 2453 
КЛЕТ” 375 
Workwear ..... 1690, 1732, 1750, 1753-1758 
DURA-BLOK 
Ріре:Ѕирропе ое 2827 
DURA-INK 
МШБ 1615 
DURA-WARE 


Correctional & Institutional Plumbing Fixtures 
2725 


DURABOARD 

Pegboard үлен 1278 

DURAC 

Hydrometers: moea еван нивна 629 

DURACELL 

Automotive Electrical.................. 928 

Automotive Maintenance Tools ...... 924-925 

Ва непе ул: 532-534 

DURACHILL 

Lab) EdUipmerita 2877676606 640 

DURAHOOK 

Pegboard Нагфмаге.................. 1277 

DURASTALL 

Bathroom Hardware ................. 2746 

DURHAM 

Bins & Storage Containers............. 1308 

Cabinets. ...... 1261, 1263-1264, 1267-1270, 
T€ 1272-1274, 1276, 1281-1284, 1330 

Carts & Trucks....... 1154, 1161, 1163, 1165 

ОРОСТ 1258 

Racks. ... 1227, 1249, 1273-1274, 1289, 1350 

Shop Desks 133 

TADES diee cepto ыы т 

Workbenches 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


DUST-OFF 
Office & Computer Cleaners ........... 1354 


DUSTLESS TECHNOLOGIES © 
Vacuum Cleaners. . . . . 1566-1567, 1573, 1576 


DUTTON LAINSON 

inches: eer E 1084 
DWYER 

Air Movement Testing ............. 579, 621 
Nonelectrical Properties Testing . . . . 577, 2677 
Pitot TUDOS. осер ы ласыз ы 579 


Pressure & Vacuum Measuring 

Poe TUM 569-570, 575-579, 3046 
Sight Glasses. 00. 2913 
Temperature & Humidity Measuring 


TU D r m Ard ,590 
DYKEM 
Layout Fluid Removers ............... 2429 
Layout Fluids «ieri e 2429 
Markers -aii aea Rx ERE sss 1614-1615 
Staining ТШС Е 2429 
DYMO 
Label Machines............. 367, 370, 1379 
Labels: 6 367, 370, 1379, 1409 
DYNA BEADS 
Balancing Beads: а. 947 
DYNA-CON 
ВІЮМ GUNS: s aee ais inns 2517 
DYNA-GLO 
Heaters уле mE ERR SUO 3082-3085 
DYNA-LIFT 
Hydraulic Lift КЇЅ ................... 1322 
DYNABRADE 
MOUS: аа UR te 2506-2511 
DowndraftiTables 222222222. 2362 
Finishing TOOS: 11 EE EE 737 
Fittings eee edat eR 2522 
DYNALON 
Laboratory Supplies........... 633, 645-646, 
РРР ЕУ ТЕ 653-656, 658 
DYNAQUIP 
Ball Values. чырыш 2868, 2871 
Pneumatic Valves .............. 2572,2871 
DYNASONICS 
Ultrasonic Flowmeters. . .............. 2686 
DYNATEX 
Adhesives лы. 906 
DYNATRON 
Automotive Repair Materials............ 907 
DYSON 
Air Cleaners & Accessories ............ 3059 
Restroom Едиіртепі. ................ 1493 
Е. L. FOUST 
Air Cleaners е 3059-3060 
E-Z LOK 
Mead NSCS сее аан 2143 
Thread Repair Кіз................... 2137 
EAGLE BELTING 
Round Belts & O-Rings ................ 108 
EAGLE GROUP 
SINKS M cee 2726-2728, 2731 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


Eagle Manufacturing - Ergodyne 


EAGLE MANUFACTURING 
Drum Management Systems . . . . . . 1863, 1865 
Füninels 2 каек 2.1842 


Gas Cans era шске; ..1843 
Receptacles & Containers............. 1552 
Safety Storage 


errors 1815, 1836-1840, 1842-1844 
Spill Containment Supplies 
err NO 1857-1861, 1863-1865 


EAGLE ONE 
Automotive Detailing Supplies....... 902, 904 
EAGLE THERMOPLASTICS 
Laboratory Ѕиррііеѕ. .................. 645 
EAGLE TOOL US 
РАВ ЕЕРЕЕ ЕЕ 699 
Е.А.В. ВҮ ЗМ 
Hearing Ргоїесіоп................... 1645 
EARPHONE CONNECTION 
Two Way Radios & Accessories . . . . . .... 2032 
EASTERN METAL 
ПЕН eme EE 1923 
EASY-OFF 
Cleaners & Degreasers ............... 1517 
EATON 
AC Drives c see reme ME 
Air Brake Components 
Circuit Breakers........... ; 
(КЕДЕН ДЕ, Бауаоасабосвовлайдаввов 
Contactors Pe PEE 
боны... 
DC Power Supplies 
Encoders 99-002 
... 190 
Hose Fittings............. 2483, 2485-2488 
Hoses aa esee 2483, 2606, 2610-2611 
Hydraulic Couplers. 2489 
Indicator Lights............. 233, 249 
load Centers 2222. ..190 
Locking Devices............. 190 
Logic Controllers............ 224 
g 22190 
Motor Controls. .. . . .. 158, 164-165, 168-169, 
АБНА esee (ex costs 171-172, 174, 218 
MotoriStarters л TE 164-165 
Push Buttons. EE 
ІЗІНЕ: 223 
Safety Alarms & Warnings. . . Pa 
Sensors ое 
Surge Protection Devices 
Switches а... 176, 220, 233, 244-245, 
РИТА 249, 253-254, 258, 269 
ValVgs А 22918 
Variable Frequency Drives.............. 157 
EATON AEROQUIP 
ПП 22... 2483 
Hose Fittings . . . .2482-2483, 2485-2486, 2488 
Mosess ш. 2481-2483, 2485 
Зай! ИКЕСЕ: 735-736 
EATON VICKERS 
Hydraulic Power Units 
Hydraulic Valves 5 eese 
EAZYPOWER 
Bolt & Screw Extractors. ............... 799 
Drill & Impact Bits 
Drill Bit Holders........... 
Impact Driver Bits 
Oscillating Tools............. 
Воіагуі Ее 
Rotary СЫЗ eee EE 
Sandars ЕЛ у 
Saw Blades е 
Screwdriver Bits ............. 705, 708, 800 
SereWdriVers ose ec eres reete 704, 799 


EBM-PAPST 

FANS; fu 555545050» 2926-2927 
Motor Ассев50гів5..................... 66 
ECCO 


Automotive Lights & Alarms 
pubes ii eT A 955, 957, 969-970, 973-976 
9 


Camera Ѕуѕїетѕ ..................... 
ЕСНО 

Automotive ЕШ 895 
Cutting & Pruning Tools............... 1005 


Lawn & Garden Equipment 
РТР 986-988, 1004-1005, 1008 


Lubricants & Penetrants .............. 2441 
ECLECTIC 

Міһесіуевке ы ЛОС ЕЕ О 2229 
ECLIPSE 

Cable Installation Tools & Supplies ....... 801 
ESD TO0lS: a a ү ны 797 
ECOBAILER (0) 

Sampling 5ирріев.................... 633 
ECONOCO 

Retail Displays: esee se o eR 1279 
ECONOLINE 

Abrasive Blasters. .............. 2402-2404 
ECOPURE 
БЕКЕ. 1468 
Ecos Pro (0) 


Janitorial Equipment & Supplies 
ИРУ 1503, 1509-1511, 1515-1519 


ЕСОТВАСТІОМ 

Traction Control Materials .............. 994 
EDGE EYEWEAR 

EyelProtectioni e ERE 1661, 1663 
EDSAL 
пема 1227 
Tables croci os ume ИЕ 1328 
Workbenches. г... es 1328 
EDWARDS 

Hydraulic Ргеѕве а. 2359 
Metal Fabrication Accessories.......... 2355 
EDWARDS SIGNALING 

Госкіпо Systems. 2... 1976 
Safety Alarms & Warnings. ............ 1920 


Security Alarms & Warnings 
Ten 2040, 2051-2052, 3029 
205 


Iransformers oo ee алуу ree 
EEMAX 

Water Heaters............ 2712-2714, 2736 
EGO POWER PLUS 

Lawn & Garden Equipment . . . . 986-988, 1004 
Rechargeable Вайегіеѕ................ 533 
EIKO 

Stage/Studio/TV Lamps. . . . 437, 444, 448-450 
EISCO SCIENTIFIC 

Laboratory Ешіртелі................. 651 
EKLIND 

Hex KEYS ае REL 798, 803-805 
ELC SECURITY PRODUCTS 

Security'Seals i: ы б 966 
ELDON JAMES 

(ODIO Sree E A 2616, 2619 
ELECTROLUX 

Refrigerators ее: 2705 


ELECTROMARK 
Cards &Та05 2. 1892 
г ЛЕТ 1916 
ELESA 
Leveling Mounts .................... 1221 
ELKAY 
Bottle Filling Stations............ 2718-2720 
Bübblers de NU MN Ша се 2720 
Drinking Fountains ........ 2706, 2718-2721 
FOUCOIS e аел рй 2706 
SINKS ал ады 2726-2727 
Waton chers РЕ 2721 
ELKHART BRASS 
Fire Hose Nozzles & Hydrant Equipment 
РОТЕ 1948, 2767 
ELMA 
Ultrasonic Сіеапегв................... 642 
ELMER'S 
Adhesives: Ты 1361 
ELMO RIETSCHLE 
Масои Рр Е 2581 
ELVEX 
Eye Protection & Accessories .......... 1663 
Lie. ett e cor ныс т: 1739 
mas © 
HVACIMOLOIS ЕЕЕ 39-40, 60 
EMBRACO 
COImpressorS sos 22 0 3014 
EMERSON 
Thermostats: o ere 3020-3027 
EMI 
Наз! Cr 523-525 
Traffic Safety Equipment.............. 1925 
EMPIRE 
Heaters & Furnaces............. 3086-3087 
Roof Ventilators- 222222222... 2968 
ENCORE 
ТТТ 2737 
Prerinse Assemblies ................. 2740 
Shower Fixtures. ............... 2745, 2759 
ENCORE PACKAGING 
Packaging Supplies............. 1421, 1426 
Strapping Supplies .................. 1424 
ENCORE PLASTICS 
Paint Equipment & Supplies ........... 1621 
ENDECOTTS 
Laboratory Equipment................. 651 
Sieves & Sieve Ѕһакегѕ................ 649 
ENDURA 
Drain Сотропепіб................... 2732 
ENERGIZER 
Batteries е 532-534 
Battery лашын... 533 
Flashlights 222004 523-527, 529 
LANIGINS: «ise eco 202226 531 
Spotlights... E E eene: 530 
ENERPAC 
Gas: мушзда койка Sena 574, 2471 
Hydraulic Cylinders .................. 2468 
Hydraulic Hoses & Couplers 
RINSRRNG GUN ENSE AT 2472, 2481, 2486, 2489 
Hydraulic Maintenance Sets........... 2469 
Hydraulic Оо. 2468 
Hydraulic Ргез5е5................... 2470 


© Indicates a Diversity Supplier. 


Hydraulic Pumps 2466-2469, 2472 

Hydrant Вато s o eee ee 2468-2469 

Hydraulic Torque Wrenches............ 2472 

Hydraulic Valves .................... 2471 

Jacks c oe Lade M лу озы DAE 942 

еге РШЕ 2468-2469 

Nút Splitters: uo o bake eiie 2469 

Pipe Вепі015-..-::2:....222-..--.-: 2469 

PUNCHES с-з: тзт ERR E semen: 2471 

Spreaders & Wedges................. 2469 

ENFORCE 

Cleaners. c. oraret ere EC Sd 902 

ENFORCER PRODUCTS 

Repellents & Pest Control............. 1023 

Soil Treatment & Weed Control ......... 1003 

ENM 

COUNEIS ааа 

Hour Meters 

ENMOTION 

Restroom Equipment & Supplies 
САТ 1485, 1498, 1555 

ENPAC 

Dock:'Equipment?s- 99-55 E 1185 


Drum Management Systems. . . . . . 1861, 1865 
Spill Containment Supplies 
ОТА 056 1851, 1857-1858, 1860-1865, 1868 


entrust © 

ID Card Printer & Accessories .......... 1970 
EP MINERALS 

Spill Containment Supplies............ 1848 
EPLEX BY KABA 

Keyless Access Control Locks . . . . . 1973-1974 
EPOXYSHIELD 

(бай... зз узи rre eee mne 1631 
EPPENDORF Q) 

Pipetters «or enr e rere 659 
EPSON 

Label Makers & Printers ............... 373 
EQUAL 

Swaeteners reete reme eer 1442 
EQUIPTO 

Shelving & Storage Racks............. 1227 
ER TAPE 

Silicone; таре tess acer IUS E 2838 
ERB SAFETY 

Head Protection................ 1637-1638 
EREM 

Pliers & Cutting Т0015.............. 842, 853 
МЕЛИК ОООО ш 842 
ERGO ADVANTAGE 

МӘШ озу. ууулу e 1875 
ERGODYNE 

О cuc coo ыса E S ne 753 
Cooling Products . . 1641, 1820 
Ergonomic Supports ............ 1723-1724 


Eye Protection & Accessories ..... 1659, 1666 
[os cR err E 
Gear & Responder Вад5............... 
IHandlProtectior ТЕСЕ 
Head Protection. 
Hydration Packs. 
Tethers... . 
Tool Storage...... 
Tool Lanyards & Loops. . 
Workwear RE 


i-105 


Erico - Florsheim 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


ERICO 
Ground ВОО 315 
Surge Protection Devices .............. 204 
ERICSON 
Plugs & Соппесїогѕ................... 331 
ERIEZ 
I'fftingi;Magnets зиз» т 1067 
Е$АВ 
Welders & Accessories 

Anus cetur 2414, 2416-2417, 2421-2423 
ESCHENBACH OPTIK GMBH 
Маде ы ук eee ees 2341-2342 
ESS 
Laboratory Ѕиррііеѕ. .................. 657 
ESSICK AIR PRODUCTS 
Evaporative Coolers............. 3000-3001 
РО S noce cue e DUREE 109 
ETCON 
Emergency & ExitLights............... 464 
ETERNABOND 
Roof Repair Products. . . .............. 2963 
ETI 
Light Fixtures. . . . ..... 474-415, 489-490, 493 
ETON 
Weather Radios & Shortwave Radios . . . . 2033 
EVAC CHAIR 
Rescue Ешіртепі................... 1950 
EVERLIGHTS 
Recycling КИ... 452-453 
EVERWIPE 
o me 1492, 1504 
EVOLIS 
IDjGardiPriltersz c ee REM 1970 
EVOLVE 
Lighting Fixtures ......... 503-506, 509, 511 
EXAIR 
AtomizingiNozzles m EE 1629 
Pneumatic System Components . . . 2582-2583 
Pneumatic То015................ 2517, 2582 
ЕХО 
Lighting Fixtures . . . . .. 503-505, 508-509, 513 
EXPO 
Dry-Erase Board Cleaners............. 1367 
|i CREME MCN MM 1367 
EXTECH 
Air Movement Testing . 
Data Recording ...... 
Electrical Power Testing ........... 538-539 


OO 542-543, 545, 547, 549, 552-555, 562 
Indoor Air Quality Testing 

Е 581, 616, 618-619, 622 
Lab Instruments. 
Nonelectrical Properties Testing 

ХХ 564-567, 580, 600, 615-616, 624-625 


Photoelectric & Proximity Sensors ....... 565 
Power SOMES е. ое 560 
Pressure & Vacuum Measuring . . . . . . 577-578 
Restoration & Inspection Kits ........... 600 


Temperature & Humidity Measuring 
Т 582,584-585, 601-602 


Water Testing............ 627-628, 630-631 
EXTRACT-ALL 

Air Cleaners & Filters. .. . . .. 2408, 3060-3061 
EZ-FLO 


Bathroom Hardware ................. 2745 


EZ WELD 
Pipe Sealantsz. 20er et 2822 
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FABULOSO 
Cleaners & Degreasers ............... 1509 
FACOM 
Hand Tools . . ........ 762, 766-767, 772, 782, 
КИРИР 784, 786, 790, 805, 853 
Screw & Bolt Ехітасіоге................ 761 
FAG 
Ввайпо е 140 
FAIRBANKS 
Dollies а nae E 1188 
Scales 
Trucks 
FALCON 
Door Closers & Openers.......... 1993, 1995 
СОО ТТТ 1983 
Self Defense Devices................. 1920 
FALLTECH 
Fall Protection............ 1776-1777, 1783, 
ee EE таран 1789, 1796, 1936 
FANTASTIK 
Cleaners & Degreasers 
RR Me NE 1502-1503, 1509, 1517 
FANTECH 
Dehumidifiers -s 22222... 3025 
ИЕ RE 2946-2948 
FASCO 
HVAC Моќогѕ ................ 40, 42, 44, 49 
Induced Draft Blowers... ............. 3104 
FAST LOCK 
Pallets fM t 1132 
FASTCAP 
Measuring Tape... «cemere 873 
ТЕРА Le teu erue 1390 
FEBCO 
Backflow Ргеуепігів................. 2906 
FEBREZE 
Odor Control Chemicals & Supplies. . . . . . 1513 
FEDERAL SIGNAL 
Automotive Alarms ................... 955 
Automotive Lighting. . . . . . 973-976, 978, 1918 
Camera Systems . . 
Fire Alarms .... 
Intercoms. . . . 
Megaphones . 
Phone Ringers . . 
Signaling Devices 
Task Lights: reos Ек ems 521 
FEIN 
ТАГАМ СЕ: 725 
Angle БШШ 2 eri 722 
Cut-Off Ме... 734 
Cutting ТОО а 726 
ІШІБ я 740 
Grinders: sae а аа: 2360 
Oscillating Tools! 7-5: 724-725 
Polishers & Sanders .................. 738 
Saw Blades „ехе езен 726, 734-735 
САМЕ еее ERR P 726, 731, 736 
ScrewdriVers- see eerte eee 696 
Sheet/Metal/TOolsI- a eee e e 726 
Vacuum Cleaners. . ............. 1566, 1575 
FEIT ELECTRIC 
Lamps & Bulbs. 428, 436-438, 440, 
ee errr dnd 442-444, 487 
FELCO 
Gutting Tools eoe ce e eee te 1089 
FELLOWES 
Air Purifiers ЕЕ 3059-3060 
Laminating & Binding Supplies . . . . . . . .. 1380 
FENIX LIGHTING 
Flashlights heer cadena ates 523, 525-527 


FENNER DRIVES 

Belt Welding Кй5..................... 
Chain Pullers............. ES 
ИРЕ E 

Sheaves & Pulleys 
ITensioners eee EET 


FERNCO 
Pipe Repair Materials ................ 2825 
Toilet Repair Райѕ................... 2757 


FERNDALE 
Machine шак“ 2363 


FERNO 
Rescue Equipment.............. 1950-1951 


FERRAZ SHAWMUT 


FIAT 
Shower Floors 
ПКЕЕ 


FIBERGRATE 
Treads & бгайп0............... 2196-2198 


FIBERLOCK TECHNOLOGIES 
Cleaners & Mold Remediators.......... 1599 


FIELD CONTROLS 
Air Filters. . . . 
Ait-Treatment. 2.2222. 


FIELD KING 
prayers ЕА 1000 


FILL-RITE 

Drum & Barrel Ритрѕ ................ 
Flowmeters .............. 
Fuel & Oil Transfer Pumps . . . 
Fuel Nozzles & Hoses ................ 


FIMCO 

Sprayers & Spreaders............ 996, 1002 

FINAL CHARGE 

Antifreeze & Coolants ................. 900 

FINISH 

Dishwashing Detergents.............. 1515 

FINISH 1ST 

Abrasives: ае 723, 905 

FINISH THOMPSON 

Chemical Transfer Pumps ............. 2649 

Dram Pumps... ee es 2673-2675 

FINNERAN Q) 

laboratory бирре 660 

FIRE-DEX 

Eire Boots КЕЛЕЕ Eee 1945 

Fire Helmets & Hoods ................ 1944 

FIRE KING 

Сабе Е 1344 

FIREADE 

Ire EXUDQUISHe Зозазааавазааввванас 1829 

FIREPOWER 

Welding Equipment . . . ............... 2435 

FIREX 

Smoke Реѓіесо c ERE: 1831 

FIRST AID ONLY 

EMT & Rescue Supplies............... 1809 

First Aid Kits & Supplies .... 1807-1815, 1949 

FIRST ALERT 

Carbon Monoxide Alarms & Smoke Detectors 
NND Ne HIS MSN UE 1831-1832 

Fire Extinguishers ................... 1828 

FIRST VOICE 

REDS еее тт RUE 1816 


Can't find it? Go to Grainger.com®. 


FISCHER PAPER PRODUCTS 

Concession Supplies . . .. ............. 1459 
FISHER 

Detectors & Scanners ................ 2044 
FISKARS 

Lawn & Garden Equipment . . . 999, 1005-1007 
Shears & Cutting Tools............. 812-814 
StrikingiTOOls c ciis emen 1007 
FIX-A-FLAT 
Шет... 950 
FLAMBEAU 

Parts Organizers & Tool Boxes. . ........ 1308 


Repellents & Pest Control 
Tool Storage: а. 


FLAME ENGINEERING 

Ше уны Ее 1003 
FLAREALERT 

Traffic Safety Equipment.............. 1925 
FLEET CHARGE 

Antifraeze е 900 
FLEX 

Finishing;TOOlS Ве 738 
БЕ AS er MESES eie 717 
FLEX SEAL 

Caulks, Sealants & Fillers ............. 1631 
FLEXARM 

БЫША ЫЕ РЕ 2506 
FLEXCART 

ТОО 9іогаде 5-599299 747,752 
FLEXCO 

Conveyor Belt Гасіпо................. 1115 
FLEXCON 

Water Heater Expansion Tanks ......... 2717 
FLEXIDUCT 

Extension Сог... 401 
FLEXITALLIC 

Gaskets): Aoroa eo tUe 2841 
FLEXKRETE 

Concrete Repair Materials. . . . . . . . 1633-1634 
FLEXON 

HOSES On E A а рог 1015 
FLINT & WALLING 

МО ара 0056; 2655 
POUNDS ои 2622, 2650, 2652-2653 
FLIR 
ЛТТЫ Eds x tno 615 


Infrared Міпбом5..................... 609 
Nonelectrical Properties Testing......... 600 
Temperature & Humidity Measuring 
ИРЕНЕ 605, 607-608 
Thermal Imaging... .. 601-602, 605-609 


FLITZ 

Automotive Detailing Supplies. .......... 904 
Cleaners & Degreasers ............... 1518 
FLOJET 

PUIBDS i eue too US 2668-2669, 2691 
FLOMEC 

НӘЙТІСІН ced apes ond 2682-2683 
Pump Controls 2682-2683 
FLOODSAX 

бапа!Вадв еа е 1868 
FLOORTEX 

Matting Еа ET 1873 
FLORSHEIM 

FODIWOBI е еа AE EE 1770 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


Flotec - GF Piping Systems 


FLOTEC 
ТСР 2629 
FLOW WALL 

Slat Walls... ее 1279 
FLOWLINE 

Level Transmitters.......... 578, 2679, 2681 
Pump Controls............ 2632, 2680-2681 
FLOWSERVE 

Pump Shaft Seals. es 2701 
FLOWTRON 

Repellents & Pest Control ............. 1021 
FLUID FILM 

lubricants «esses eee ree EI 899, 2445 
FLUID-0-TECH 

(p pem 2698 
FLUIDMASTER 

Toilet Repair Parts.............. 2156-2757 
FLUKE 

CalibratorsSs 222202202 596-597, 604 
Data Recording .................. 551,597 
Distance Meters........... ...876 
Electrical Power Testing 36-537, 


ЕГЕСІ 540-541, 546, 548, 550-551, 556-558 
Electronic & Bench Testing ............. 558 
Indoor Air Quality Testing. . . . . . . 618-619 
Inspection Flashlights . . .. . ... . 3009 
Instrument Cases & Holsters 

ООР" 537, 546, 548-549, 557, 604 
Nonelectrical Properties Testing 


Ue ETE 557, 565, 624 
Pressure & Vacuum Measuring 
npe E ENT 572, 577, 579 
Probes .. 540, 548, 550, 558 
Process Мопйогіп0................... 597 
Temperature & Humidity Measuring 
Ж 548, 584-585, 603-604, 
MO ES 611-613,619 
ТЕЧЕ Л E ааъ е 557, 597 
Test leads „еве 537, 546, 548, 550 
FLUKE NETWORKS 
Cable'Tracers- ат. 354 
Cablemeter Cable Sets ............ 354-355 
Data & Communication Tools & Test Equipment 
КТГ I dXX UOS 354-358 
Fiber-Optic Meters E355 
DAN YoSIBÍS ors xps Roni ds iru 355 
FLUSHMATE 
Tolet Rapal Рай. 2756 
FOLDING GUARD 
VERBIS iei sso xus ex ры уол E 1258 
Wire Partitions................. 1317-1319 
FOLGERS 
[Free ОООО ООСО О: 1440 
FOLLETT ICE 
Ice Масе 1461, 2705 
FORANE 
Refrigerants еее 3013 
FOREVERBOLT 
СГМ stem E NES 2064-2067 
Мапе ОЛ E AUR 2091 
FORMULA 409 
Cleaners & Degreasers ............... 1506 
FORMULA SHELL 
Lubricants ЕЕ 892-893 
FORTUNA 
Laboratory Syringes & Needles. ......... 660 
FOSTER 
ЕТІНЕН eene lee ees 2522 


P NN soar son, БЕНЕН Бен 


FOSTORIA 

FOUNDATIONS 

Baby Changing Stations............... 1495 

FOXFURY 

JobsitelLighting:eresscsececese cece. 517) 

FRANKLIN ELECTRIC 

Pimp Motors ае санае 2655 

PUMPS e > өс. 2654 

FRESH WAVE IAQ 

Odor Control Chemicals & Supplies 
Ы ew ATA, 1513, 1517 

FREUD 

Router Bils. енене 730, 2297 

FRIEDRICH 

AlriConditionbrs- ЕСЕ 2990-2996 

вет... 3062 

Thermostats: -ercana тете 2993 

FRIGIDAIRE 

Air Conditioners........... 2991-2992, 2996 

Dehumidifiers 2222222. 3062 

Dishwashers i oee aee а. 1465-1466 

Ovens/Ranges............ 1444, 1466-1467 

Refrigerators & Freezers .... 1464-1465, 2705 

Washers & Огуегѕ ................... 1467 

FROMM 

Packaging & Shipping................ 1426 

FROST KING 

Air Conditioner Accessories. . . . . . . 2990-2991 

Pipe Мар... 2838 


Weatherstrips & Weatherseals 
“КОККО СОЛК dq 1999, 2837-2838 


FROSTBITE 

Ice & Snow Removal Т0015.............. 956 
FROSTGUARD 

HeatingiCables: ор 3067 
ЕВОТН-РАК 

Sealants! аа ааз 2236 
FRUIT OF THE LOOM 

SOCKS ушл аан 1775 


FSI NORTH AMERICA © 
Decontamination Equipment & Supplies 


Emergency Response Equipment & Shelters 


E ee enn errr 1951-1952 
FUJI 
АСІОПТеб ЕЕ е 153 
Coolant PUMPS: 2222.22... 2692 
Regenerative Blowers ................ 2584 
Relief Valves ашулы 2584 
FULHAM 
Ballasts еее енн sane 455-458 
FULHAM FIREHORSE 
Emergency & Exit Lights ... 461-462, 464-466 
FULL FORCE 
Antifreeze & Coolants ................. 900 
FULTON 
Trailer Ассеѕ5011е5. ................... 963 
FUNCTIONAL DEVICES 
Lor ME 220-221 
ШЫҒА ЕРЕ eere 205 
FUNNEL KING 
Funnels PR e 921,931 
Liquidi Measures... veneror 931 
ОПО Pans 2... 932 
FUR-ZOFF 
Hain Вепюуег О О 954 


GAI-TRONICS 
Telephones: ceirean YER EK EY 2035 
GARAGE BOSS 
Safety Storage sa узук жик» 1842 
GARANT 
Ice & Snow Removal Т0015.............. 993 
GARDNER BENDER 
Cable Installation Tools ....... 845, 848, 2440 
able Огоапігеге Eee 400 
Cable ТЕ... mre 410-411 
Caddiesi& Сапе 1164 
GARLAND MANUFACTURING 
Kitchen Equipment Replacement Parts. . . 1462 
GARLOCK 
Gaskets нае 2839-2841 
GARMIN 
Navigation $уѕіетѕ................... 954 
GARRETT 
MetaliDetectors онорон исен 2044 
GASCO 
бапргапоп 2222... 1806 
GAST 
Air Compressors/Vacuum Pumps. . . 2577-2581 
GASTON MILLE 
ООА ырыр: 1764 
GATES 
БИеНІП( 6.22.2222... 115 
MOSES. оры о аа ин 918 
Metric V-Bells 222222. 105 
Round Betsi ы 202 108 
Sheaves & РШІеуѕ.................... 113 
GATORADE 
Beverage Сооіего. ................... 1817 
Dispenser Racks .................... 1817 
Sports Drinks & Drink Mixes........... 1817 
GBC 
Office Equipment............... 1360, 1380 
GE 
ГАІ СОПОНОПеГ Е 2992 
Caulks & Sealants .............. 2230-2232 
Float Switches Е 2632 
Оше ре «eee eter canes 403 
Plug Adapters. „инее аня 400 
Refrigerators & Freezers.............. 2705 
Sinal SMIS ЕЕ 1920 
GEARWRENCH 
Automotive Tools......... 910, 913-917, 921 
Fastening Tools & Accessories .......... 709 
Pliers eee ecc Re 837 
Prying ТОО шаны nno Кылы 821 
Sockets, Bits & Socket Drive Tools ... 776, 779 
Suspension & Drive Tools .............. 912 
Tape іе Зе 2265 
Wrenches.......... 781, 787-788, 792, 2276 
GEDORE 
Benders, Cutters & Reamers ....... 867, 869 
Hex Keys & Wrenches 

res rere. 772, 190-791, 804-805 
Torque Tools.......... 790-792, 794-795, 865 
GEMS SENSORS 
Flowmeters cai iee an ini i eieaa 2684 
GEMTOR 
Fall Protection Equipment............. 1936 
GENERAC 
Generators о 982-984 


© Indicates a Diversity Supplier. 


GENERAL 

Inspection & Retrieval Tools. . . . . . . .. 822, 842 
Knives & Cutting Т0015................. 808 
Machine & Tool Maintenance. . . ........ 2254 


Measuring & Layout Tools . . . .882, 2325-2326, 
к КОМОТ КЕЕ 2339, 2342-2343 


Nonelectrical Properties Testing......... 615 
Plumbing Tools. . . . 

Temperature & Humidity Measuring ...... 602 
Threading Tools- шау» кка кажа» 2275 
Welding бирріев.................... 2426 
GENERAL CABLE 

Wire & бабе 52222222 341-342 


Electrical Panels . . 


MotoriStarters Е 162 
Pilot lights 222200005590 239 
Push Bios. e eee 239, 267 
Relays ©з ек ын рне ыз е 162, 171 
Surge Protection Devices .............. 402 
SwitelBs ее 239 
GENERAL LABORATORY PRODUCTS 
GultureiMediaz к ОКК 663 
GENERAL POWER INDUSTRIAL 

Tire and Wheel Supplies ............... 965 
GENERAL TOOLS 

Chisels & Рипсһев................ 819, 837 
Сав Detectors. Sene Ee eee 622 
autas оле e cnc re eee EE RICE 573 
МЕЗ. оен 585, 600 
Moisture Meters ..................... 600 
SCreWÜFIVers «eroe eerte eile 801 
StopwatcheS::.c.cc0:eccs seen cee seme 580 
ШІ  сосозоосзесасововавовв 866 
GENIE 

Laboratory Equipment......... 638, 647-648 
Material Lifts 

Personnel Lifts 

GENSPEED 

Data & Соттипісайоп ................ 344 
GENTEQ 

ECMIMOtOIS 00 С 48 
НАС MOS е 44,54 
GENUINE GRIP 

Footwear sans ca зуусу 1773 
GEOCEL 

Caulks & Sealants.............. 1633, 2230 


Paper Products . . .661, 1485-1492, 1494,1518 
Personal Care Ргофисів............... 1498 
Restroom Equipment & Supplies 

КҮЛІ. 1485-1489, 1491, 1494, 1498, 1555 


GERBER 

Cutting Tools ............... 810-812, 1007 

Multitools. . 

Shovels: ае 

GERBER PLUMBING 

Facets ааа d 2737 

Тое тав ЕЕЕ 2755-2756 

GF PIPING SYSTEMS 

Ball Val. анон 2870, 2872 

Check Valves ЖЕКС КО 2901 

Flowmeters scs eis кчы one e 2680 

Pipe sos se seres Iter eel 2808 

РЫН... 2680, 2808 
i-107 


Ghent - Haws 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


GHENT 
Boards & Easels. .... . 1368-1369, 1371-1373 
GHS (GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM) 
GHS & SDS Training Materials 

РОУ РРЕ SS 1898-1899, 1907 
GILMOUR 
Hoses & Sprinkler Systems. . . . . .. 1012-1014 
GINGHER 
Cutting Tools 2222222 2 813 


GLADE 
Odor Control Chemicals & Supplies. . . . . . 1513 


GLARO 

Receptacles & Containers . 3155241554! 
Umbrella Bags & Stands .............. 1350 
GLEASON 

Cable & Hose Carriers........... 1092-1093 
GLISTEN 

Cleaning Chemicals. . . . .... 1511,1515-1516 
GLOBAL FINISHING SOLUTIONS 

Paint Spray Booths ............. 1624, 3058 
GLOBAL PARTITIONS 

Bathroom Partitions............. 2761-2762 
GLOBAL SAFE CORPORATION 

Баб с Кер 1968 
GLOBAL THE SOURCE 

Capacitors cect es ien DU OSEE 3031 
GLOBAL WATER 

Мает Ѕатріет. „о 633 
GLOBE 

Kitchen Equipment Replacement Parts . . . 1462 
GLOBE SCIENTIFIC 

Laboratory Ѕиррііеѕ. .............. 643, 655 
GLYNN-JOHNSON 

Door Holders 20 E ERES 1985 
СОСЕ ia мышт keeper ER REY 1985 
GMI 

Cabinets хш 1268, 1270, 1283 
GOBAGGER 

Spill Control Supplies ................ 1868 
сою © 

Dispensers.......... 1496-1497, 1499, 1501 
Personal Care Products.......... 1496-1501 
GOLDLINE 

ПЕ Пол. 1102 
GOLIGHT 

Vehicle Шо. 969, 972 
600 GONE 

Cleaners & Degreasers ...... 903, 1517, 1519 
GOODMAN 

Central A/C & Heat Equipment.......... 3091 
GOODWAY 

Descalers 

Tube Washers 

GOODWRAPPERS 

Packaging & Shipping........... 1419-1420 
GOOF OFF 

Cleaners & Degreasers .......... 1511, 1519 
GORE 

Gaskets хел ыис огород 2840 
GORILLA 

Adhesives ..... 2216-2217, 2225, 2229, 2237 
Tape E 1384, 1392 
GOULD SOUTHERN 

(TOOL CS Stata ане ы 756 


i-108 GRAINGER. 
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GOULDS WATER TECHNOLOGY 


Booster Pumps ................ 2644, 2652 
Centrifugal Pumps... . 2643-2645, 2659, 2690 
Self-Priming Pumps............. 2622, 2646 
Wastewater Pumps............. 2625-2626 
GPS 

ShrinkiElltmBolls Е 1422 
GRACO 

Paint 5ргауегв................. 1628-1629 
Striping Machines.............. 1627-1628 
GRAND PATRICIAN 

Bedding & РІПоМЅ ................... 1468 
GRANDMA'S 

Snack Foods 20е 1443 
GRAPHIC CONTROLS 

Chart Рарег а: 599 
Chart Recorders: е 599 
GRAY 

Automotive Jacks & Stands. . . . . 941-943, 945 
Garage Equipment............ 916, 932, 944 
GRAYMILLS 
РРР 940 
GREAT PLAINS INDUSTRIES 

Flowmeters еа qune ss с 2683 
GREAT STUFF & GREAT STUFF PRO 
Adhesive Нетоувгв.................. 2236 
Adhesives & Sealants ................ 2236 
GREEN ENVY 

Paint Thinners & Removers....... 1611, 1613 
GREEN WORKS 

Cleaners & Degreasers ............... 1510 
GREENE MANUFACTURING 

FUrniture oon oe ens 1330-1331 
GREENFIELD THREADING 

боШтега ы... 2265 
Uc ep 2262, 2265, 2276 
TABS scence 2262-2266, 2268-2270, 2272, 2275 
GREENLEE 

Cable Pullers & Feeders ........... 845-846 
ETC BENESSERE UE 1195, 1198, 1204 
CircuitiTtaCers ЕЕЕ 62 
Conduit Benders eee к 848 
CrimpingiTools г ee EE 845, 851 
Cutting Tools . . . . . 843-844, 851, 867 
Deburring Т0015................. 869, 2265 
Dells. 8 OBIS oes ees 703, 849 
Fish Tape & Sticks ... ............. 846-847 
Hand Punches & Chisels........... 850-851 
Hex Keys & Wrenches ............. 804-805 
Hole Saws 

Insulated Tools 

Lubricants 

Measuring & Layout Tools.............. 881 
Pliersii аа ese EREA 840 
Plumbing Power То015................. 872 
Power Fishing Systems. . .............. 847 
ЛІ РН НТ ТТТ 851 
PuneniDrivers ЕЕ 850 
оо СОМ КЕП АЛЫК 847 
Reel Stands. ае 848 
ИШЕ 704, 799-800 
Studi Bushings ала oie 851 
Tap & Bill Sets... een 849, 2265 
[p RN 846, 852 
ТОО: 510Га0е ол алые 742,752 
Utility Carts ненае 847 
Voltage Testers аен онн 545 
GREENPATCH 

Patching & Repair Compounds ......... 1631 
GREENSEAM 
ШАН... 3097 


GREENWORKS PRO 
FavintéaGardeniloolseractrrrr tee ert 986 
Leaf BloWers:. е. 988 


GRIP-ON 
Pipe Сие. 867 


MUDS & Showers. е 2745 


GROSFILLEX 
Outdoor Furniture ................... 1483 


GROTE 

Automotive Alarms ................... 955 
Automotive Lighting. . . .969-970, 972, 974-975 
Battery Components .............. 922-923 


Reflectors: о 


GROUP 31 
Tire Repair Supplies & Tools ............ 948 


GROVES READY RACK 
Fire Equipment Storage............... 1946 


GROZ 
Compressed Air Treatment ........ 573, 2602 


GRUVLOK 
Butterfly Угімес..................... 
Pipe Fittings.............. am 

Silicone Lubricants 


GUARDAIR 
Pneumatic Tools........... 1565, 2515-2518 
Pneumatic Vacuum Cleaners 

ЖЕТ 1139, 1565, 1567, 1573, 1575-1576 


GUARDIAN EQUIPMENT 
Emergency Wash Equipment 
КН 1821-1824, 1826 


GUARDIAN FLOOR PROTECTION 
Wire Мападетепё.................... 405 


GUARD-TEX 
First Aid Supplies 
Hand Protection & Accessories 


GUMOUT 

Fuel Additives ................... 895, 898 
GUNK 

Automotive Detailing Supplies. . . . . . . 902-904 
Cleaners & Degreasers . . . 898-899, 903, 1511 
Windshield Washer Solvents........ 901-902 


H&C 
Concrete Coatings.............. 1602, 1604 


HADCO 
Lighting Ғіхішес................. 512-514 


HAIMER 
Shrink-Fit Machines & Chucks ......... 2310 


HAKKO 
Soldering & Desoldering Supplies 
ОРТ 359-360, 363, 365-366 


HALDER SIMPLEX 

Hammers & Майві5................... 826 
HALDER SUPERCRAFT 
б... 826 
HALLOWELL 

Cabinets. ...... 1260, 1262, 1265-1267, 1270 
Lockers & Accessories........... 1250-1259 
ОРЕН 1277 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


727772727... 1249 
Shelving & Accessories 

"n 1223-1227, 1229-1230, 1232, 1276 
Могкһепсһев.................. 1320, 1324 
HALSEY TAYLOR 
Bottle Filling Stations. ........... 2718, 2720 
Drinking Fountains ........ 2706, 2718-2720 
HALTEC 
Tire & Wheel Equipment ........... 949-951 
HAM-LET 
Instrumentation Fittings ......... 2858-2859 
Instrumentation Valves ............... 2860 
HAMILTON 
Carts оК Е 1188 
Саза: неон 1197-1200, 1204-1205 
HAMILTON Q) 
Chromatography Supplies.............. 660 
HAMMERMILL 
ЕТТЕ 22272777 1356 
HAMSAR 
Automotive Accessories ............... 954 
КИТ 72. 977 
HANDI-FOAM 
Sealants ЖЕЛЕУ ОС 2236 
HANDY CONE 
Traffic: Safety. уук ккк киин 1527 
HANDY PAINT PRODUCTS 
Paint Equipment & Supplies ...... 1620-1621 
HANG-A-LIGHT 
Jobsite Lighting. ... .............. 515,518 
HANKISON 
Air Bypass Valves 
Air Dryers. ........ 
HANSEN 
Hydraulic Соиріег. .................. 2489 
Pneumatic Couplers. ................. 2521 
HARDIN 
Grinders & Polishers .................. 738 
HARDLINE PRODUCTS 
Letters and Numbers. ................ 1613 
HARDMAN Q) 
Adhesives eene eee emeret 2220 
HARRINGTON 
СГаПе ЕЕЕ 1063 
Hoists & Trolleys .......... 1051-1058, 1061 
HARRIS 
Gas Welding Equipment ... 2431, 2435 
Regulators cres eene exei 2430-2431 
Solder & Flux. ....... 366, 2424, 2621 
Welding Electrodes .................. 2424 
HARRIS INDUSTRIES 


Identification Products 
ТОСЕ 1896-1897, 1926, 1928 


HARTELL 

Рр е 2629, 2661 
HARVEY 

EittirgiCaddles ЕРЕ 2751 
Toilet Repair Parts.............. 2747, 2757 
HASSAY SAVAGE 

Keyway Broaches ................... 2257 
HATHAWAY 

Recreational батев.................. 1480 
HAWK 

Repellents & Pest Control............. 1018 
HAWS 


Emergency Wash Equipment 
кыта Л E Кз 1821-1823, 1825-1826 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


Hayward - Hubbell Premise Wiring 


HAYWARD 

Ball Values... «eere ren 2870, 2872 
Butterfly Valves........... ‚...2886 
Check Valves ............. ..2901 
Solenoid Valves 42122082 
Strainers . 2895-2899 
Пап Епос 2819 
HCS 

Personal Care Ргойисіѕ............... 1775 
HDE 

Voltage Testers ТЕТІ aae 547 
HEADLINE IT © 

Headwear Піпеге.................... 1640 
HEALTH AID 6 MACHINES 

Vending Масһіпеѕ................... 1808 
HEALTHSMART 

ПОМЕР 22222. 2746 
HEARTLAND 
ПЛ 1760 
HEAT FACTORY 

Head, Hand & Foot Warmers ...... 1774, 1807 
HEAT HOLDERS 
222272777 1715 
HEAT WAGON 

Heaters s.c edere А 3070, 3083-3086 
HEATHROW SCIENTIFIC 

Laboratory Supplies. . . . . . . .... 643, 650, 658 
HEAVY DUTY 

RAMUS? 222222222222. 1125 
HECK INDUSTRIES 

DD o T 2426 
Pipe оте... 2358 
HEDLAND 
РРР 2685 
НЕЕТ 

Fuel Additives: оен 895 
HEIDOLPH 
РРО 641 
Lab Equipment. .............. 635, 646, 648 
HEIN-WERNER 

Automotive Lifting Tools ........... 941-944 
Wheel Dollies: ш. шша кылар nee 945 
HELICOIL 

LET os oO DUST TUNES 2141, 2270 
Thread Inserts & Tools 2137-2141 
HELLY HANSEN 

WoikwWeat «esee eene 1741, 1747 
HEMCO 

fume Hoods ооа е етан 636 
НЕМКЕ- ЈЕСТ 

ПаріЅуйпоев е 660 
HENRY 

Сайа Казал иан. 1630, 1632 
HEPACART 

Air.Treatment:. ее: 3061 
HERCULES 


HERGO 
ІНГІ Сбазаалалбалбалесалаввавав 1343 


HERITAGE 

ОБЗОРА 813 

HERKULES 

Paint Gun Cleaners .................. 1613 

HERMITEX 

Paint Equipment & Supplies ........... 1622 

HES 

Door Strikes & Rectifiers.............. 1977 

HESSAIRE 

Evaporative Со01егѕ.................. 2998 

HETTICH 

Сепо s oco cere tense te 650 

HEXARMOR 

Eye Protection & Accessories .......... 1666 

Hand Protection................ 1693, 1695, 
ЖКК КТЕ: 1701-1703, 1713 

Workwear е: а.а: 1704 

HI-RUN 

[Ue 952 

HI-TECH DURA-VENT 

ШЕ 22.0 2613-2615 

НІ ТЕМР 

Welding Safety Equipment. ....... 2409-2410 

HIGHLIGHT 

ШШ Еа ЕС 1421 

Stretch Wrap Machines & Dispensers... . 1421 

HIGHSIDE CHEMICAL 

Ероху е б ісе Ба 3012 

Joint Sealants е 3012 

вак Detectors е 3012 

HILMAN ROLLERS 

Rollers 222220222 1190 

HIRETECH 

Wallpaper Removal Tools.............. 1622 

HIRSH 

FUMIE ЕЕ 1338, 1344-1345 

HISCO 

Haminers ЕКЕ КА ET 823 

Н.К. PORTER 

СОНеГ ооа TI 815, 843 

HOBART 


Welders & Welder Generators 
КОЛЫ ААА 2411, 2416-2417, 2419 


Welding Electrodes ............. 2423-2424 
Welding Wires ................. 2421-2422 
Wire Feed Welders. . . . ............... 2411 
HOBO 

Data Loggers «occ eene 581 
HOFFMAN 


Enclosure Heating & Cooling Systems 
КТ 293-294, 2926-2927 


Enclosures- «sese зз: ++: 284-290, 294 
Motor CORO 2222. 160, 176 
D PERI TS 2630, 2662 
HOFMANN POWER WEIGHT 

Wheel Welghits: . cec cesses 947 
HOLLAENDER 

SiructurallEittngs у creer eres 1316 
HOMAX 

Paint Equipment & Supplies . . . . . . 1604, 2232 
Paints &Goatingse ЕЕЕ 1604 


HONDA 

Engine-Driven Pumps ................ 2635 
ЕП(ІЛЕв жшн ро ае 985 
Generator: ео 981,983 
Mowers & Тїіттеге. .................. 986 
HONEY-CAN-DO 

Kitchen Storage. ............... 1445-1446 


Laundry & Storage Equipment 
re nr oer RR DUE 1476-1477, 1516 


HONEYWELL 

США Бш у лс nas 3043-3045 
Air Cleaner Filters ................... 3049 
(Ain Cleaners ааа: 3093 
DalibrationiKits ЕЕ 3040 
calibration moose ЕЕЕ 3040 
Chart Papen: о аана 599 
Варе 3041, 3043-3045 
Emergency Wash Equipment. .......... 1821 


First Aid Equipment & Supplies 
MEE ЫАЖ ҚЫЗ 1807-1808, 1814-1815, 1951 


Gas Burner Controls. . . . .............. 3032 
HVAG'Controlsi-- е 3030 
In-Line Веѕітісіоге................... 3040 
Modutrol Моїогѕ .................... 3045 
Pilot Ignition Systems ................ 3034 
Pneumatic Controls............. 3040-3042 
Pneumatic Ғініп08................... 3040 
Relays. seer ences ees 3030, 3035, 3041 
Respirators & Air Compressors ......... 1684 
Switches ....... 231, 251, 253, 259, 262-264, 
eer er tee 266, 269, 282, 3041 
Temperature Controls ...... 3026-3028, 3030 
Temperature Sensors............ 3024, 3040 
Thermostats. . . . . 3020-3021, 3023-3024, 3040 
|j! e ons 093 
ЛЕ 3032, 3037, 3043 
ШОКШ@ай cetero acer 1704 
Zone Control Systems ........... 3037, 3043 
HONEYWELL FIBRE-METAL 
Head Protection. . . . . . 1635-1636, 1638, 2407 
Face Protections С 1639 
HONEYWELL HOME 
Actuators & Valves. . ....... 3032, 3037, 3043 
AlniGleaners sys sacs crescent 
AIN Filters - 2.2222. 3049 
ГАІ МЕП 3037 
Humidifiers & Dehumidifiers........... 3092 
HVAC Controls ....... 3025, 3030, 3033-3035 
Hydronic Heating Systems............. 3036 
immersion Wells ЕЕЕ 3030 
Thermostats: x... arare ee 3020-3025 
HONEYWELL HOWARD LEIGHT 
Hearing Protection.............. 1643-1649 
HONEYWELL MILLER 
Body Bells io ous ec ашшы илы ууз: 1785 
Confined Space & Rescue Equipment 
RNC epe TNT 1795-1796 


Fall Protection Equipment. . .1776, 1778-1779, 
ET 1782-1787, 1790, 1792-1793 


HONEYWELL NORTH 

Eye Protection & Accessories .......... 1656 
Басе Protection eer eT PIE 1639 
First Aid Equipment & Supplies . . . . ... .. 1814 
Handiprotections- Е Е 1691 
Head Protection........... 1635, 1637-1638 


Respirators & Air Compressors 
Е 1669, 1674, 1676, 1679, 1683-1686 


HONEYWELL RANGER 
RULE алоасавзавовровавашай 1759, 1763 


HONEYWELL SALISBURY 
Arc Flash Protection Equipment 
Viste Cr КЕТА 752, 1730-1731 


Dielectric Ғооһмеаг.................. 1762 
Facelprotectionererscerem se 22 1730 
Hand(Protection 222... 1731 
Workwear .......... 1725-1727, 1729-1730 


© Indicates a Diversity Supplier. 


HONEYWELL SERVUS 

Footwear........... 1759, 1761-1763, 1774 

HONEYWELL UVEX 

Eye Protection): а. 1653-1656, 
ӘНІ 1. 1663, 1667-1668 

асе Protection 222... 1639 

Lens Cleaners & Towelettes............ 1666 

HOOKLESS 

Shower Curtains е 2746 

HOOVER 

Vacuum Cleaners. . . . . 1568-1570, 1573, 1575 

HOPKINS 

Automotive Towing Supplies............ 964 

Deodatizets 22222202 902 

HOSE MASTER 

Metal Hose Assemblies . . . ....... 2842-2844 

HOSHIZAKI 

Ice Machines............. 1461, 2705, 3004 

HOSPECO 

Baby 9а 5... 1495 

Paper Products & Dispensers .......... 1494 

Personal Care Ргофисів............... 1494 

Spill Control Supplies ................ 1533 

HOSPITALITY 1 SOURCE 

Guest Room Amenities. .......... 1475-1476 

HOT BOX 

Valve Епсі05шев.................... 2907 

HOT SHOT 

Repellents & Pest Control............. 1023 

HOTEL Basics (0) 

Bedding & РІІ0М5................... 1469 

HOTHANDS 

Head & Body Магтегв................ 1642 

HeadiProtectionr е 1642 

HOTPOD 

Қат 2947 

СП: 2947 

HOWES LUBRICANTS 

Automotive Ғііів.................... 894 

HP 

[E 1356 

HSM OF AMERICA 

Shredders a mer ee саар E 1376-1377 

HUBBELL/KILLARK 

(Cable; Соппесто Жш о ы 

Conduit Bodies. . 

Control Stations . 

Cover Plates. . . . 


Electrical Boxes. . . 
Hazardous Location Fixtures 


ee ET RET 482-485, 504, 510 

HUBBELL PREMISE WIRING 
Adapter Panels ise ER 349 
ConnectorjElttings ЕЕ 347 
СОППЕСО е cere 347, 349 
CovenPlates me e 347 
Jacks Кук E eec RII 347-348 
Path Cors mee. 346 
Patch Panels ... -. onana a raam 349 
Surface HOSNI Е 347 
ТӨЗ КЕ ШШӨПЇ -s 2... 2. 355 
WirlngiBIOCKS:.. nere res 347 
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Hubbell/Raco - Iron Out Manufacturer & Brand Index 1-800-GRAINGER (472-4643) 
HUBBELL/RACO HYDE па INNOVATIVE COMPONENTS 
Bar.Hangers: ove eerie Flooring Т0015................ 885-886,889 Ріре Іпѕшайоп...................... 2836 Кпорѕ 22.22.22. 
Bushings .......... Hoses & Sprinkler Systems............ 1014 Lanyards 
Conduit Bodies........ KNIVES) ла 73 WA | Pins ее 
Conduit Covers & Gaskets . Paint & Drywall Tools.............. 885-887 Lab Едиіртепї....................... 640 
Conduit Fittings....... 300, 305- 306, Paint Equipment & Supplies ...... 1620, 1625 INOVA 
PV DCN ...911,314, 316 ILC DOVER Flashlights 3777570773505 
Connectors. ........ . 306, 314, 316-318 — HYDRO-HANDLE Respirators & Air Compressors ......... 1678 
Couplings. ....... ve 06 ОТН SR chon Prem нат 699 INSINGER Q 
Cover Plates. . . ... ..300 І-МОР Dishwashers «eso eee esie eres 1448 
Electrical Boxes. . . 300, 304,306 X HYDROCLEAN Cleaning Equipment & Vacuum Cleaners . . . 1578 
Extension Rings. . . . . ива 2756 INSIZE 
Grounding Fittings. . . IMPACT баре! 39777 2325-2329 
Locknuts .......... HYDROPLUG Janitorial Equipment & Supplies Durometers & Hardness Testers ........ 2341 
Washers........... Patching маан... ШІ. | smanneatescocenas 1514, 1525, 1528, 1536 Gauges.................. 2329, 2336-2339 
Weatherproof РІШ068................... Indicators. онен t ree 2333-2335 
ee HYFLEX IMPACTO — | Inspection тоо. 2340 
HUBBELL STAHLIN HandiProteotion- А 1700 Automotive Interior Accessories ......... 954 Мадпійегѕ.................... 2341-2342 
Enclosures. е 291-292 Ergonomic Supports ................. 1723 Measuring & Layout Tools.............. 873 
HYLOMAR Footwear оо 1762, 1764-1765, 1774 Місготеїегѕ 2330-2332, 2336 
HUBBELL/WIEGMANN Sealants о зодозаааапоавваваолоавава 2226 Parallels e ee eons 2340 
Electrical Enclosures ...240, 250, 284-288, 292 IMPELLER Precision Measuring Accessories 
Enclosure Heating & Cooling Systems.....294 НҮТОВС Ш ГБ КЕСКЕ ООСО ОУ 2606 саны мош оны HU 2335-2336 
Wireway Fittings Pneumatic Т0018..................... 2503 Precision Measuring Tools 
Wiring Dicts. КС IMPERIAL 0.0.4444) 2336-2337, 2340, 2342. 
AbrasiVes- sese хаме» нун» 860% iGealac ee mes OU IE IR enn MERE 2340 
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ЕЕЕ =e e's, Cutters & Reamers..... 866, 868-869 баш 22. 2342 
Adapter Plates............... 304, 323, 332 Charging Ноѕеѕ..................... 3006 — Surface Теѕїеге..................... 2341 
Auxiliary Contacts . . . 175  ICE-0-MATIC Нїїпд$............................ 3006 Wrenches Е s 793-794 
Cable Grips ........ Ice Масһіпев............. 1461, 2705, 3004 Flaring & Swaging Tools .......... 866, 3010 
Cable Protectors . . i Water Filters ....................... 2705  ManifoldGauges.................... 3005 ІМ61-Х BY BENJAMIN MOORE 
CableTrakc Е Ріргв.......................2...... 941. Paints сс жоЛУ EOS: 1602-1603 
Conduite es ои MF ICA ICEBERG Refrigeration Т0015................... 3010 
Cord Grips ....... Furniture ........... 1339-1340, 1346, 1446 584180(8............................ 906 INSTANT POWER 
Cord Reels . . . .... Wroncnos ТЕЕ 785 Cleaning Chemicals............. 1515-1516 
Cover Plates. ..... .302,320,322,350 ICM Drain Cleaners & Maintainers .......... 1511 
Electrical Boxes. . . .167,302,332,334 Furnace Controls............... 3033, 3036 IMPERIAL RESTAURANT Toilet & Urinal Cleaners............... 1517 
Electrical Testers.. oo eee. Hard Start Kits Kitchen Equipment Replacement Parts. . . 1462 
Floor Boxes ...... Monitors: 222... INSTOCK 
Floortrak ............ Pressure Controls IMPLUS FOOTCARE (UNE Cages ы ыы 1249 
Fluorescent Lampholders . Relays хт emer moments Ғооімеаг.......................... 1715 р бше азаавэзазззозввезазов вз e 
Fluorescent Starters ..... биге ArTestors леше кишин EISE 3031 ШШ ЖУ аш инана К АЕО. 
Ground Fault Interrupters МЕ 2000  IN-SINK-ERATOR 
manino Fitts ан Hot Water Dispensers ................ 2736  INSULTAB 
Marine Cords... . Icom Waste ріѕроѕеге .................... 2732 ME ро УЕ 376-377 
Motion Sensors . . . . . По: Мау Radios m Кс к: 2027 
Pendant Stations . . . . ч А Я ІМТЕСН 
Plug Lockouts ............ esee 320 165 earings ....................... 142-143 — Condensate Ѕерагаїогѕ............... 2571 
Plugs, Connectors & Receptacles (Па баманы а се S ШЕН 718 
PE 175, 302, 304, 314, 318, 322-334 n igi ggg NTERMATIC 
Power Poles ..299 IDEAL INDUSTRIES рата ааа ' СоуегРІзіев......................... 302 
Pulling Grips ..... ЖЛ ЛЕЕ, e 380 INDIAN Beats I e Hs 
iesu Cable Testers................ 354, 356-357 г 5 5 жалалаталата тат nn nn nn nn ne En 
2 СЕТА HM T 2 Dr ery RON Mes ез) Fire Protection Equipment............. ШӘ! ТЕП ЕШ Өсесосассоэооолосаввоввсе 514 
ӘНІН INDUSTRIAL SCIENTIFIC CORP. INTERNATIONAL ENVIROGUARD 
ИЕ И 4206) 490, SUD Me Citar ee ea T 851 ба5 Detectors ................. 1800-1802 — Workwear ............... 1690, 1750, 1757 
Temporary Power Devices. ill Bi 
Weatherproof Covers.......... 302, 330,332 Electrician's Tools resid DIES 632 INTERTAPE 
Еіе-ОрісТо05..................... on. а УЕН еа Tape СО 1386, 1395-1397 
HUBBELL WORKPLACE SOLUTIONS FiSh TRO ssavencectscetuneves 
Шо 2. 2514  HandBenders ................ вси 3010 INVID TECH ч 
Hole Cutt ЕЕЕ ee en Video Surveillance Equipment...... 513, 2049 
HUBBELLOCK VERRE ЕЕЕ HVAC & Refrigeration Equipment. . . 3007-3009 
i куле E E IOTA ENGINEERING 
pereeo a a ша Uns соате МЕРЕ RAND Emergency Lighting & Exit Signs......... 461 
HUCK.. co. poe | ae, 2561, 2563-2564, 2566-2569 РА 
DO rate D А АП Receptacle Testers Air гуег$.......................... Trailer Accessories....................964 
HUOT S bal Air Line Filters, Regulators & Lubricators 
Боаввоцоваззвавоаовв eh o ыы ы АДА Даана IPG 
ПОО! Carts: е 2313, 2411 Strippers Air Motors 7 
pers ................... 937, 358, 844 Air М0018......................... Tape: csse e ever eee 1390, 1395 
joa 2313 СООТ 2 што 2502-2509, 2511-2513 
\ШЇСПе5$........................... Ait WIBCIIDS оен не way e 1083  IREGA 
Shelving & Storage Rack... 124-1245, 1249 MM NM шана ааа os 
: i ) SIEIS keen nn nnn ompressed Air Systems. . . ... ... | 
Wire Епсі08Шев..................... 1818 Ss Wireierminalssseee OS Condensate Separators .. . ............ 2571 IRON AGE 
HUSQVARNA IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. prete Swi е Е Wer 
АР Cleaners Ө. m m Dock Equipment e e e е: я IRON BREW 
Oring RIJS ........ 2 Forklifts & Forklift Attachments 
Dust Collectors . .. ‚.719 бойее............................ 1440 
Finishing Tools. . . . . . IDEALFOLD 
indi ; я s 7 Sanders к Ды 2509-2510 IRON DUCK 
Grinting Equipment, . "s m Paint Equipment & Supplies ........... 1622 Separator Elements. ................- 2571 First Aid & Medical Equipment ......... 1951 
Saws... і Қ Е : | à қ ў B 717-721 IFM То0 Нано. 2514 IRON OUT 
Shop Vacuum Cleaners ................ 18: Шабан... 270 INNOTEX Stain Ветоуег$..................... 1511 
Sensors зообозвававововавоя 274-275, АП, Hand Ргоїесїїюп..................... 1945 
гапетіта сс ПШПОШБеА CE E DN T 1944 
16100 
Coers КОСО 1818-1819 
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Can't find it? Go to Grainger.com®. 


1-800-GRAINGER (472-4643) Manufacturer & Brand Index Ironclad - KEO 
IRONCLAD JACOBS JIFFY RIGI BAG J.W. SPEAKER 
Hand Protection................ 1702-1709. АОС E ЕМУ 2315 Boxes & Майвгв..................... 1404 Automotive Lighting........... 969-972, 979 
ИНТ ЕТА ТО СПОСКІКеу ЭТО] Safety Alarms & Warnings..........970, 973 
Chuck Wedges. es eeu ra etre 2315 JJ KELLER 
IRWIN DrilliChucksss е 2314 Automotive Records .............. 953, 964 
Bolt Extractors. . ............. 761,776,779 Drill Әееуев...................... 2315 Labor Law Рові85................... 1907 Ж | 
Clamps: 22222222222 00 Sockels Е 2315 Reference Во0Кв..................... 
Drill & Impact Bits............ 698, 700, 704, remy Safety Training Materials. . . . . 964, 1907-1908 K&W 
Verde SENI S EP e 708, 2240-2241 А В 
Fastening Tools & Accessories ...... 704-709 Repellents & Pest Control............. 1018 JLG Шоо ШШЕ ЕЕ a ue 
Knives АИ АЕ 806-807, 809 РегѕзоппеШ ec eee HIE ТОЗ ar EE ME оо 
Screwdriver Bits ................. 705-706 ЈАМСО K-FLEX USA 
Sockets, Bits & Socket Drive Tools n Пее 1262, 1267, 1270, 1272, JOBCOM АЙБЫ 2834-2835 
Step р saree MD аа 1281, 1284, 1836-1837, 1839-1841 Wireless Call Вохеѕ.................. 20 eero 2834-2835 
Carts & Trucks . . . . 1147-1151, 1154, Noise Control Products ............... 2834 
IRWIN HANSON LATE 1158-1165, 1286 ЈОВОХ Pipe Insulation Таре 2834 
Bolts, Bolt Extractors & Screws......... 2060 URaCKS RR RE LA (ЕНІ ШК ЕЕ ьоззоезоосооозоввосезавы тш "P реа 
Dies & Taps .... 2262, 2265, 2268, 2275-2276 Safety Storage. ........... 1258, 1840-1841 K1 SERIES 
Workbenches & Workstations ШМ ыы Footwear Traction Devices 1765 
IRWINQUICK-GRIP — ...5.4..6.6 1320, 1326-1328 Тігеѕ & Мһееіѕ....................... 947 M но НА dl DNE SAO 
Е 832 КАВА ACCESS CONTROL 
JAMESON EE Keyless Access Control Locks.......... 1974 
IRWIN STRAIT-LINE Electrical Dol sere EE eer aera 846 Tubing Fittings................. 2807, 2850 
Measuring & Layout Tools . .. ..........- 882 НапаТовіКйв................... 852-853 \аМе$............................ 2850 KABA ILCO 
Lawn & Garden Equipment Key Blanks 1964 
IRWIN VISE-GRIP EEE 1005-1006, 1009 JOHN STERLING Key Duplicators...) s 1965 
Sockets & Socket Drive Tools Shelf Brackets & Supports............. S TTA сауа ST DRE 
SB RCH EMEA CATA BEBO 762, 766, 771-772 
Wrenches. .................. тов 192 053. O HNDOWINDUSTRIES ay & Degreasers 1510 
Wire Strippers & Сийегѕ ............... Automotive Supplies ................. 1842 Абы жалы ала D ЖЕЛ UN EUR 
Wrenches:- <j asics eee ees JARKE - 
Race 1246 JOHNS MANVILLE pratis Es 1952 
ISA CORPORATION Insulation: ЕЕЕ Е 2853/2883] ЖО гуга ааа аида ЕДЕ: 
FOOIWOABI рыкта cun n у ЛАЧ 1764 JAY R. SMITH x 
Drains е 2723-2724 JOHNSON CONTROLS ria n 832 
ISHIDA ТЕТЕ О 3043-3044 а еее 
Scales ж уу tiec ee 1432 JB INDUSTRIES Current-Sensing Switches............. 3046 — kAREWEAR 
HVAC-R Service Equipment Humidity Contfols к. сезт» 3025, 3028 Г. 
СПЕ MEMINI idi ITE 2994,3005-3010,3012 — Immersion Wells .................... 3030 Workwear 
Emergency & Exit Signs. . . ............. 463 Refrigeration Fittings & Valves Pneumatic Controls............. Зп40-з43 отвал 
LC APA М: 3006,3010,3015 ^ Pressure Controls .........3016-3018, 3027, KASCO 
IRON ИТ кк лала а ОСТИ 3031, 3041-3042, 3046 ; 
Heater Ассеѕѕогіеѕ .................. 3084 JBC REVOLUTION Вт... 3046 ROUTAN RU АЕ Sooo 200 
Traffic Б Л КОЕЛУ ОС 1932 Refrigeration Capillaries .............. 3017 KASK 
ITW Refrigeration Controls........... 3017-3018 Head Protection 1637 
Pipe Іпѕшайоп................. 2836-2837 JE TOMES БЕП 300623025 7302753070 инни КАЕН 
Concrete, Asphalt & Masonry..... 163341634 fie rmostals e EE PPP PERDE 3022-3028,  KECKLEY 
MW BEE LEMZKE ВВЕ. ^^ ctv NE rene 3030, 3034, 3040-3041 Float Valves 2909 
Fastener Assortments JED Transformers sese timeo РОСТРО 2896 
000500900090 2087, 2097, 2112, 2126, 2150 Pool Ѕиррііеѕ.......................1482 МаїегМајмеѕ..................3017, 3043 ОА оа CU RUDI: 
ш KEEBLER 
Lanyards зз са JELLY BELLY JOHNSON LEVEL Е 1442 
ВОРОВ Ет Snack Foods се 1442 Measuring & Layout Tools 
Safety Pins Кыллы ОТБ зл ы p e Е 873,877-883,2326 — KEEN 
JENDYK ОАА ИЕЛ КОО 1770 
ITW BUILDEX Specialty locks у о, 962,965 — JONARD 
SEE) Ке Ес О с 2107 Cutters & Strippers ....... 358,813,843-844 — KEEPER 
JENNY Electiiclanis}l00lSeeereerere КЕТ ГО ЗӨТ ТЕЛ Ле КОКО КЕ О; 1102 
ITW DYMON Air Compressors .......... 2559-2562, 2568 Fiber-Optic Tools ................. 357, 844 
Cleaners & Degreasers .......... 1506, 1519 Hex Keys & Wrenches KELLEMS 
Janitorial Equipment & Supplies МООС 105” а 783, 788-789, 794,805 ^ (See Hubbell Wiring Device-Kellems) 
ЕЕЕ ІНЕН 1502, 1517-1518 Air Filtration Systems ................2362 Insulated То0/5....................... 
Odor Control & Drain Maintainers ....... 1513 9 Bandi аме Е 2348-2381: "Реге G: maneria tenerai nener mans 837,843  KELLOGG'S 
Repellents & Pest Control ............. 1023  Belt/Disc Sanders .............. 2360-2361 Screwdrivers & Nut Drivers......... 706,799 Cereals & Snack Ғооб6............... 1443 
BenchiGrinders;- 2222222 2358 Soldering Ешіртепі.................. 359 
ITW VORTEC Спора ии ырыс seer 736 KEM TEK 
Enclosure ОНЕР. 29477 ПП Ргеввв5і с: ык: ы 2345-2346 ЈОМЕЅСО Pool Chemicals ..................... 1481 
Ше Песісіз 2-22... 2362 Fire Extinguisher Cabinets............. 1830 
МҮХ ШЕШІП eae 2355 KEN FORGING 
Topical Skin Protection ............... 1807 Machine Ргеввев.................... 2359 JOY 
Machine 1005-22... 2357-2358 Dishwashing Detergents.............. 1515 
IWAVE Machining Lathes ................... 2347 
Air Treatment: -sorie 3060, 3093 Metal Forming Machines. . . . ..... 2355-2356 JT EATON 
Milling Масһіпев.................... 2344 Repellents & Pest Control ... 1017-1018, 1023 KEN-TOOL 
Sanders reete epis neues 2360 Automotive Supplies .......... 932, 947-949 
7. ss: А 736,2348-2350 JUNO | 
шы i ene ы ла рл 2356 Lighting Fixtures ...... 469-471, 490-492,495 KENNEDY 
J-B WELD SUD RolIS..« cue oie grossen 2356 JUST MANUFACTURING лла «eec ua du шрын 1277 
i Table. SINS 22.22.2552. өш TEITER] Tool Storage: e seassa 743-745 
Adhiesiv6S С Ууу тад crees 2217, 2220 IRIS ЗЕ ЖЕЗ EC Е: 2726-2728 g 
J. TERENCE THOMPSON, INC. JET ELITE JUSTRITE KENSINGTON — 
Storage Containers & Totes............ ЕШ ^UE одвопоовооооаооаоварсоовооов 2347 и А Computer Accessories. . .............. 1353 
Milling Масһіпев.................... 2344 Aerosol Can Recycling Systems ........ 1840 
JABSCO SAWS eee Mt dr 2948 7350 WARMERS Е 1137 KENWOOD 
Pane e e T 2694 Funnels ....... я 931,1842 — 2-Way Вадїоѕ....................... 2032 
JET-LUBE Laboratory Сопїаіпегѕ................ 1844 
JACKSON Lubricants & Penetrants ......... 2438-2439, Receptacles & Containers... 1552, 1554-1555 KEO 
Lawn & Garden Equipment ....... ЮЛ 2-2. 2443-2445, 2450-2452 Safety Cabinets...... 1836-1837, 1839-1841 бошпіегфогев....................... 2257 
Safety Storage............ 1837, 1840-1844 — Countersinks .................. 2255-2257 
JACKSON SAFETY Spill Containment Supplies . . . . .. ...... 1840 Se Spotting Drills e ЕТТЕ 2253 
Head Protection. . . . ............ 2406-2407 
i-111 
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Kerick Valve - Là Commercial 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


KERICK VALVE 
KloctiValVes eer 2911 


KERR LAKESIDE 
Еа Е 2112 


KESON 
Making Tols вее 
Measuring & Layout Tools 


KESTREL 


KETCHAM 
Bathroom Hardware ................. 1495 


KEY-BAK 
Kev;Gontrols: 670700065 1966 


KEYSCO TOOLS 
Automotive Т0015..................... 
Creepers & Shop Stools 


KEYSHAFT 
Keyed Пай. 131 


KEYSTONE ADJUSTABLE CAP 
ОАЕ Й созаелаловвалававайаввввв 1749 


KEYSTONE FABRICS 
Sunshades Ее 1482 


KEYSTONE TECHNOLOGIES 
Lighting Fixtures & Supplies 
ТРЕЕ 430, 433-434, 454, 469-472, 474-475 


KG'S BOOT GUARDS 

Footwear ененнен Ҙ.: 1775 
KH INDUSTRIES 

бойга! Бапов e лл ti 241 
Cord & Cable Reels . . 396-398, 516 
СОЮЗЕ 


Electrical Plugs & Connectors 
Hand & Portable Гатрѕ................ 
KIDDE 
Carbon Monoxide Alarms.............. 
Escape Ladders......... 
Fire Extinguishers & Foam. 
Key Cabinets......... 
Locking Systems А 
Smoke Alarms & Heat Detectors . .. . .. .. 1831 
KIHLBERG 
Packaging & Shipping................ 1399 
KILLARK 
(See Hubbell/Killark) 
KIM 
Landscape Lighting............... 510,514 
KIMBERLY-CLARK 
Eye Protection & Accessories 
2500525; ОТЫ тз 1657, 1662, 1666 
Paper Products & Wipes ..... 661, 1486-1492, 
ere NE E EE SE 1494, 1500, 1509 
Respirators & Air Compressors......... 1669 
Restroom Equipment. . ..... 1486-1489, 1491 
Workwear ............... 1750-1751, 1753 
KIMBLE 
Labware & Supplies. . . . . . . 650, 652, 655-657 
KIMTECH 
Towels &Wipes............ 661, 1492, 1509 
KIND 
Snack Foods Е 1443 
KINEDYNE 
Chains & Lifting Hardware............. 1070 
Tie-Down Equipment. ........... 1104-1107 
KINGFISHER 
Grease ҒііП05....................... 936 
i-112 GRAINGER. 
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KISHIGO 
Safety Vests. е, 1742-1743 


KISSLER & CO. 
Faucet & Toilet Replacement Parts 

UT T 2747-2749, 2757 
Water Supply Valves & Connectors 

ЕГЕТ еск ркан 2717-2718, 2723 


KLEEN DEF 

Automotive Ғішібв.................... 894 
KLEENGUARD 

WOIKWBdE ТТТ 1750-1751 
KLEIN TOOLS 

Cable Pullers: е: 845 
CrimplngiTOOls asair awa 844-845, 853 
Cutting Tools ............ 813-815, 843-844 
Fish Tape «ӨШ 377737767 846 
Hand Benders еннен 848 
Нех Квув ее E 803-805 
Insulated Т0015........... 797-799, 852-855 
ШЕНЕП ое 525 
Nút Drivers a E азозазао 802 
ul PE UIS 837, 839-840, 844, 853 
Screwdrivers . . . . . 705-706, 796, 798-801, 855 
Temperature & Humidity Measuring . . . . . . 614 
ToolStorage ае 749, 751-753 
ТОО е оаа 846, 852 
WO SMOS к ы ы у арин ыны 844 
Wrenches........... 780, 784-786, 789, 791 
KLEVER 

Utility Knives «oce ERR ER 807, 809 
KMC CONTROLS 

Building Automation Controls . . . . . 3028, 3045 
Pneumatic Асшаіюв................. 3041 
Pneumatic бопігоі5.................. 3042 
KNAACK 

Tool Storage’ ее 741-742 
KNESS 

Repellents & Pest Control ........ 1017-1018 
KNIPEX 

Cutting Tools ............ 813, 815, 843, 853 
Insulated Tools....... 771, 785, 852-854, 884 
Pliers esee 837-838, 840-842, 853 


Screwdrivers & Nut Drivers 


Shut-Off Keys 
Wrenches 


KOALA KARE PRODUCTS 
Baby Changing Stations............... 1495 


KOCH 
Ropes & Rope Supply ................ 1096 


, 853 


Gages: а: 570,573 


KOEHLER BRIGHTSTAR 
НК 529-531 


Sinks 


KOLDWAVE 
ГА СОПОШОПеГ Е 2996 


KOMELON 
Measuring Equipment & Supplies . . . . . . . . 873 


KOOL SEAL 
Caulks, Sealants & Fillers ............. 1630 
Б0аййй5 РР ЕЕ 1630 


ковку © 

Toilet Repair Supplies ...... 2751, 2756-2757 

KRAFT TOOL 

Asphalt & Concrete То015............... 890 

Hand Protection & Accessories......... 1691 

ШИ БАЗЕ ЕЕЕ 753 

KRAZY GLUE 

Instant Adhesives ................... 1361 

KRUD KUTTER 

Cleaners & Degreasers ..... 1502, 1506-1507, 
usc nines 1511, 1517, 1519, 1577 

KRYLON & KRYLON INDUSTRIAL 

Pads. OUS 1597, 1600, 1610 

Primers 22222222 2 1597 

Spray Pains: 2...0. 1608-1610 

KUNKLE 

Relief Valves ЕА 2894 

KURIYAMA 

|i еее 1946, 2608-2609, 2612 

ТИЙ seca tenant ТТ ТТТ 2616 

KUSHLAN 

Concrete Mixing & Preparation.......... 891 

Plate'Compactors Е 1009 

KWIKSET 

ОСКЕ чук ишш эана е 1985 

KYOCERA 

Drill BUS: Gat oco og mr улл 2253 

tci e cp 2303, 2309 

19 

ШЕ аты TED 2081-2082 

SCMOWS: Giese 7... 2062 

LA-CO 

Lubricants & Penetrants .............. 2457 

Sealants-- Еа 2224 

LAB ARMOR 

Dry Baths нее 639 

LAB SAFETY SUPPLY 0 

Laboratory Equipment. . . ...... 638, 643-644, 
КЕТГІ SERE NS 646, 661-662 

Laboratory Supplies........... 632, 634, 643, 
SARUORBEHHRSHERA 650, 652-658, 661, 663 

LABCHEM 

Laboratory Chemicals ......... 628, 630, 634 

LABCONCO 

Laboratory Equipment............. 636, 641 

Laboratory Ѕиррііеѕ. .................. 636 

LABELMASTER 

Гавеа VI 1396 

Safety Training Materials.............. 1907 

LABEXACT 

Laboratory Equipment................. 662 

Laboratory Supplies. .............. 645, 662 

LACEY MILLS 

Bath ВВ oec 225000020000 1474 

LACLEDE 

КЕ. 2 1072 

LACROSSE 

ы ои Л Л Ку 1759, 1761 

LAKESIDE 

Cabinets & Сайѕ .......... 1275, 1447, 1449 

LAMOTTE 

Water Sampling............. 631-632, 2702 


Can't find it? Go to Grainger.com®. 


LARSON ELECTRONICS 

Hazardous Location Fixtures........ 483, 485 
Lighting Fixtures ......... 483-485, 510,519 
LAVI 

Опере уве е 2043 
І.В. WHITE 

НВО уулу 3082-3084 
LCN 

Door Closers & Openers.......... 1978, 1993 
Electromagnetic Locking Systems ...... 1976 
LDI INDUSTRIES 

байпев erroe E кти о 2464 
Lubrication ҒІНІП08.................. 2464 
lubricatorsss ccc хл ку алт» 2463, 2465 
Sight Plugs & СһесКв................. 2464 
LEARNLAB 

Training Ѕиррііеѕ.................... 1907 
LEATHERHEAD 

Fire; Весе посе е 1949 
LEATHERMAN 

Пт жет RR rex 705,812 
LEESON 

DC Permanent Magnet Motors ........... 27 
Definite Purpose Motors .......... 34, 36, 58 
General Purpose AC Моїогѕ.............. 20 
Pump МОЮгЕ. 2... er err va 24 
Washdown МоќогЅ..................... 32 
LEGACY 

Grease; GUNS «c eee Eee EHE 935 
Grease Pumps .......... 931, 934-935, 2672 
Hose Reels & Hangers....... 938, 1016, 2524 
OPUS Озу КОЕ ЕКЕ ГЕ 937-938 
Pneumaltic;iTo0ls; ЖЕ 2222. 2516 
LEGRAND 

CovenPlates к к луу 322 


Plugs, Connectors & Receptacles 


323-324, 330 
296, 298-299 


c ee MN 2553 
LEICA 
Distance Мейегв.................. 876,878 
Measuring & Layout Tools.............. 876 
Utility ШЕЛ ТЕ Еу 563 
LENOX 
AbrasiVes уык ели ее тане 723, 2387 
uti] Fluids care к А ЕИ 2354 
Drilling Accessories........... 700-701, 703 


Knives, Hand Saws & Cutting Tools 
oiu а СП 806-807, 884 


Pipe;CUtters 2.2222. 867-868 
Saw Blades ....... 727-729, 2351-2352, 2354 
Саб See АО ОС EI 884 
Stop ОВ 700 
LEONARD VALVE 

НОЗЕ САНО Е 2909 
Mixing Valves. ............ 1826, 2908-2909 
LEVITON 

Laht NMS зоосавозвваавззвсаввоз 497 
LEWIS BINS 

Bins S BONOS тр 1295, 1300 
LFI 

Pring TOOS 22222222. 821 
LG 

Air Conditioners & Compressors . . . 2991, 3014 
LG COMMERCIAL 

Air Conditioners................ 2991, 2996 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


LG Electronics - Mahr 


LG ELECTRONICS 

TelBVISIOITS E 2021 

LIBERTY GARDEN PRODUCTS 

Garden Hose Reels & Hangers.......... 1016 

LIBERTY PUMPS 

Pumps . . . . 2623-2625, 2627-2630, 2632-2634 

LIFESECURE 

First Aid Equipment & Supplies . . . . . . ... 1813 

LIFESHIELD 

Lighting АШ S] EE EET кеше 486 

LIFT-ALL 

Cargo БОШО! 79 1104-1105 

slings Pe КЕЛК ОО ГЕ . 1074-1079 

Steel Cables.............. 1...1085 

WINCHES Ж уерууну ЫЕ 1105 

LIFTMASTER 

ооп Орепеге 12223222537 33272701737 1123 

Gate Operators: узуу кх ху ша как 1969 

LIGHT EFFICIENT DESIGN 

Lamps & Bulbs............... 430-434, 438 

LIGHTOLIER 

Потоа НИШ Е 489-491 

LINCOLN ELECTRIC 

Filler. Metals... «rere 

Fume Extractors .......... 

Hand Protection........... 

Head Protection............... Es 

Welding Equipment........ 2408, 2411-2414, 
огы ы СУ 2416-2417, 2419-2420, 2423 

Welding 0уепв...................... 2417 

Welding Supplies. . . . . 2413, 2415, 2419-2420 

LINCOLN INDUSTRIAL 

ПТ ПОЕ 931, 1139 

Funnel Drain Рапѕ......... 2932 

Grease Fittings. ...936 


Grease Guns ............ 
Grease Pumps 
Hose Reels: << encre 
Gil Drain Pans T 
Oil Meters ..938 
Oil Pumps ,2672 
Tool/Parts Trays ..913 
Transfer Pumps 
LIND EQUIPMENT 
Cable'& Cord Ке улул е 346 
Lighting Fixtures ............. 487, 515-516 
LINEMASTER 
FOOLSWILCDeS Е 255 
LIQUID NAILS 
AdheslVBs е 2229 
LIQUID PAPER 
Correction Fluid & Таре............... 1359 
LIQUID WRENCH 
Lubricants & Penetrants . . . . . 942, 2438-2439, 
Р ТЕ 2442, 2453 
LIQUIDYNAMICS 
DEF Transfer Systems 
ТР dea 2527, 2671, 2673, 2677 
Lubrication Systems .............. 32, 934 
LIQUIVAC 
Oil Sc Fluid) ExtractorsSeeeeerer е: 932 
LISTA 
барлы аа ат 0. 1271 
Workbenches........ 1167, 1271, 1321-1322 
LITETRONICS 
Lighting АЦ Зеззсососсасосовововов 472 


LITHONIA 

Emergency & Exit Lights........... 461-468 

Indoor Lighting Fixtures............ 469-471, 
ӘРЕ dee 473-476, 478-482, 489-491 

LED Fixtures......... 469-475, 478, 480-482, 
er КОКУ? 489-490, 493-494, 503, 505 

Outdoor Area Fixtures ..... 503-504, 506-511 


LITTELFUSE 
Нина; doe ER Edd ey 177,180 
LITTLE GIANT 
Binsz cc A ЛОС NE 1290 
Cabinets E cH 1154, 1264 
Carls л Ue 1147-1148, 1150-1151, 

Ттр их 1154, 1158-1159 
ladders еее 1025, 1027-1028 
ЕЕ РРР 1258, 1268 
RACKS: оен оя 1248-1249 
Shelving: 242. 1234 
Spill Containment Supplies ............ 1861 
Tables & Workbenches ............... 1329 
hin poe E 1147, 1151, 1154, 1158, 

БЕС 1160-1161, 1163, 1165, 1181 
LITTLE GIANT PUMP CO. 
Carpet Cleaner Ритрв................ 2669 
Centrifugal Pumps.............. 2638-2639 
Condensate Removal Pumps........... 2661 
Evaporative Cooler/Recirculating Pumps 

Мыш ET 691 
Ноа!Әмісһев..............-.. 2631-2632 
Magnetic Drive Ритрв................ 2648 
Parts Washer/Machine Tool Coolant Pumps 

S ERUNT Т” 2638, 2692 
Pool Cover РІП 5... 2641 
Sump, Effluent & Sewage Pumps 

ЕТ НЕ 2622-2629, 2632 
Utility PUMPS e 2633-2634 
LITTLE TREES 
DeoOrizers ТЕН DEED 902 
LLAMBRICH USA 
Dill ООСО cance cesse een oe EXER 2314 
LOC-LINE 
Hosa Systema o a хал н канау на 2461 
LOCK-UP 
Bedding Епсаѕетепіѕ................ 1470 
LOCTITE 
Adhesive Applicators & Accessories 

iad ca RR RA ANA E 2172, 2219, 2223 
Adhesives & Glues......... 2172, 2216-2218, 

rem 2220-2221, 2223, 2225, 2228-2229 
Caulks, Sealants & Fillers ........ 2224, 2230 
Concrete Repair Materials........ 1634, 2172 
Curing Ае05015..................... 2223 
[Do E 2217, 2220-2221 
Grease an аа дит 2452-2453 
Lubricants & Penetrants . . . . 2439, 2443-2445 
O-RING Kits: corset ne 2173 
Paint, Equipment & Supplies . . . . . . . 907, 1631 
i He eves 2220-2221 


Threadlockers & Gasket Sealants 
Cr NS 2222-2224, 2226-2227, 2233 
2430 


Welding $иррііеѕ.................... 
LOGITECH 

Computer Accessories. . .............. 1354 
1005 

Swaging 0015... 1089 
Wire Rope & Еїйіпѕ ................. 1089 
LOUISVILLE 

ladders MC 1031 
Work Platforms 222222... 1048 
LOVEJOY 

Hydraulic Oil бо01615................. 2494 
Hydraulic Веѕегуоігѕ ................. 2495 
Universal Јо 130 


LOVIBOND 
кН 631 
Water Quality Теѕїегѕ.................. 631 
LPS 
Cleaners & Degreasers 

"od ee 899, 1509, 2447-2449, 2457 
Grease з СЕЕ 2452-2453 
Hand Towels «булесу лл 2446 


Lubricants & Penetrants 
ала NC RUMP REY 2438-2446, 2457-2459 
ШЕ. аа c EE E 2457 


LTS 


LUBESITE 

Grease Feeders; 2... 2465 

LUCAS OIL 

Automotive Fluids ............ 893-896, 898 

108565525222 55 creams инер 897 

Онан 898 

LUCKY LINE PRODUCTS 

Key Controls. ... 1894, 1935, 1964, 1966-1967 

LUFKIN 

Measuring & Layout Tools.......... 873-874 

LULZBOT 

ШИШЕ ЕЕ 2363 

LUMAPRO 

Ballast. veces ko see neue 456-458, 460 

Сога & Cable Reels ............... 396-398 

ЕШеспіса бо 2. 397 

Emergency & Exit Lights . . . . . . . 462-466, 468 

НАЗЕ esee 523-527, 529-531 

Hand & Portable Lamps........ 397-398, 516 

HIDiCapacitors-- 22-222 - 460 

"Jobsite ШИШИ см ee EE 515,518 

Lamp Safety 51веуеѕ.................. 424 

Lamps & Bulbs. . . . . .. 238, 272, 427, 436-438, 
КОКА debut 444-451, 971, 977 

LED Fixtures. ........ 474, 481, 493, 503-504, 
T Um er rere 506, 508-509 

Lighting Fixtures ......... 476, 479, 481-482, 
ТЕШИККЕ СЕКИРЕ ЫКП РИТ. 504, 508-511 

TASKS ceo capri rena 519-521 

Track & Recessed Fixtures ............. 490 

Undercabinet & Accent Lighting ......... 495 

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY 

ЛІС 

Pressure Transducers ................. 570 

LUMICLEANSE 

БАТ НЕН 487 

LUMINAIRE LED 

Indoor Fixtures: о 486 

LUMINATION 

Lighting Fixtures ...... 469-471, 477-478, 490 

LUTRON 

Ballasts & Drivers ................ 454-455 

Light Controls & Sensors. .. . ... 498-499, 501 

SWHONOS P tM 419, 498-499 

LUX 

Thermostats: е 3024 

LUXO 

Місговсореві Ста 643 

LUXOR 

бабы ат 1352 

uw scientiFic (0) 

Laboratory Equipment......... 640, 643, 650 


© Indicates a Diversity Supplier. 


LYLE SIGNS 

Signs 1129, 1882-1883, 
Ел” 1886-1888, 1922, 1924 

LYNDEX-NIKKEN 

Toolholders os cedex ee шека: 2311 

LYNKTEC 

Bateries е 533 


LYSOL 
Cleaners & Disinfectants 
ee eee 1502-1505, 1509-1510, 1519 


MAASDAM 

Ratchet Pullers еконт 1059 
MACROMATIC 

ROS sie e өл» 221-223 
ТОГЕ 418 
MACURCO 

баз Detection е 617 
MADISON 

Float Switches: «eee 2678-2679 
Leak Detectors: оа santos 2679 
MADRAX 

Bicycle Racks & Lockers.............. 1483 
MAG 1 

Automotive Fluids ........ 895-896, 898, 942 
Lubricants .......... 892-895, 897-899, 2441 
MAG-MATE 

Automotive Toos 222222. 918 
Confined Space Equipment............ 1066 
Inspection Міт0/5.................... 822 
Lifting Magnets ае 1066 
Magnetic Ноідего. .................... 754 
Magnetic Welding Grounds ............ 2426 
Magnetic Welding Squares ............ 2426 
Magnets and Magnetic Strips........... 822 
Retrieval 10015 m: aeaee ecean 822 
MAGIC SAFETY PRODUCTS 

Lens Cleaners & Towelettes............ 1666 
MAGLINER 

Hand Trucks......... 


Pallet Dollies . . . 

Platform Trucks 

MAGNA VISUAL 

Display Boards- а 1369 

MAGNAFLUX 

Inspection Supplies . . .. .............. 2429 

MAGNET SOURCE 

Magnets: s.s erre E EES 822 

MAGSWITCH 

Magnetic Welding Squares ............ 2426 

MAHR 

Calipers 0 o edu eda 2325, 2327-2329 

Gauges. oues ee cence 2330, 2337 

ПЛОЇСА ОГ: пае 2333, 2338 

Micrometers . . . 2331, 2336, 2341 

Surface Testers Се 2341 
i-113 


Makita - Mid-West Instrument 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


MAKITA 
Abrasives теа 
Air Compressors .... 
Cordless Tools . . . . 


Demolition Tools & Equipment 


Drills & Drill Bits .......... 

Fastening Tools & Accessories 

Finishing Tools. . . . ... 688, 719, 722, 724, 737 

Heat Guns 739 

Lubricants & Penetrants 

Nibblers 

Outdoor Equipment 

uci CE 

Routers oss oss : 

Saws & Saw Blades 717- 718, 726, 
ые Жс, 731-732, 736 

пва Еа 726 

Tool Storage........ 27505754 

Vacuum Cleaners.......... 1569-1570, 1576 

MALCO PRODUCTS 

ПО сары а: 703, 814, 837, 869, 2511 

MALIN CO. 

Safety & Lock Wire .................. 1094 

MALLORY 

Snow Ветома! Т00/5 .................. 956 

Window Washing Equipment. ........... 902 

MANITOWOC 

Ice Machines............. 1461, 2705, 3002 

MANPLOW 

Ice & Snow Removal Tools.......... 956, 993 

MARADYNE 

PANS rane Lr н ceca аав 2925 

MARASTAR 

Casters & Wheels.......... 1204, 1216-1217 

MARATHON 

Шы 22. 22 952 

MARATHON MOTORS 

Air Compressor Motors ................. 


Direct Drive Blower Motors 
Farm-Duty Motors....... 
General Purpose AC Motors 
Hazardous Location Motors 
HVAC Motors 


Pump Motors . ...... 

Washdown Motors 

MARCOM 

Training Materials ......... 1899, 1907-1908 
MARKAL 

Markers ces 949, 1614-1615, 2430 
MARKAR ASSA ABLOY 

НаГИҮаге “Бусы ООС 2006 
MARKEL PRODUCTS 

Heaters ....... 3070, 3074, 3076-3077, 3079 
MARKS USA 

Locking Systems.......... 1980, 1985-1987 
MARS AIR SYSTEMS 

ГАГ СОПКА 2971 
MARSH 

Stencil & Marking Supplies............ 1405 
Tape Dispensers ............... 1397-1398 
MARSHALLTOWN 

Abrasives атына tere 890 
Drywall Tools........... . 887 
Masonry, Concrete & Tile Tools ...... 890-891 
MARTEX 

Bedding & Pillows.............. 1468-1469 
Towels M Алике 1473-1474 


i-114 GRAINGER. 


ШИ 


MARTOR 

БШП) ПОО ЕКЕ О КЕС ОЕ 809 
MARVEL 

Вапа байо 2349-2350 
ШОО А 2355 
Mailroom Equipment . ................ 1349 
MARVEL MYSTERY 

ШАЙ МЕ асы E ERE 893 
MARVEL SCIENTIFIC 

Refrigerators & Freezers ... ........... 1464 
MASON INDUSTRIES 


Vibration Isolators & Accessories 
"ree 1218-1220, 2983, 2986 


MASTER 

Heaters а Оу 3083, 3085 
MASTER APPLIANCE 

Glue GUNS) ае а: 2238 
Heat Tools «eere ee ee 361, 738-739 
бо... 1 
Won Me CET 360 
MASTER CASTER Q 

Doorstops occus белс: 1342, 2003 
Wire & Cable Organizers .............. 1338 
MASTER FLASH 
Раза 2963 
MASTER LOCK 

Key Boxes & Саріпеіб................ 1967 
Lockout Devices ............... 1909-1917 
ҚЫСА ТҮП 1985, 1989 
Ls CP 1955-1961 
Safety Тад а 1916 
Trailer Accessories. ............... 961-962 
MASTER MAGNETICS 

Magnetic Tape & Sheets .............. 1889 
MASTER POWER 

Air Tools: rero eee ees 2512 
MASTERCOOL 

Evaporative Сооіегѕ.................. 3001 
MAUDLIN PRODUCTS 


MAURITZON 

Hardware Supplies .................. 1101 

MAX 

Rebar Tying & Cutting Power Tools ....... 716 

MAXAIR PREMIUM 

Tite PUMPS) s. erre emen eee 950 

MAXIM 

Hydraulic Cylinders............. 2478-2479 

Hydraulic Power Units . . . ............. 2474 

махт (0) 

Head Protection: ЕЕ 1642 

MAXLIFE 

Automotive! ЕІШО Ее 900 

MAXLITE 

Lamps & Bulbs. .............. 423-424, 427, 
ТІ 777 436-437, 439-440 

ШҮШІШІНКЕШ А Е 504 

MAXWELL HOUSE 

боПев eerte deer 1440 

MAXX AIR 

Fans &Мепіаїоге ................... 2968 

MAXXDRY 

Shoe & Boot Warmers ................ 1775 


MAXXIMA 

Automotive Lighting............... 969-972, 
usqne uu ОНР ИРЕР 974-975, 978-979 

Work lights не нет 969-970, 975 

MAYDAY 

Emergency Preparedness ............. 1814 

MAYHEW TOOLS 

Chisels and Punches.............. 819-820 

Inspection & Retrieval Tools............. 822 

Probe Зе 2343 

РГО 100155: нА. 821 

ScteWütiVels Е 796 

MCDONNELL & MILLER 

ЕТОМГОМИСПе 2687 

Pump Repair КЇЅ.................... 2687 

MCKINNEY ASSA ABLOY 

Latches, Hasps & Ніп065.............. 2010 

MCR SAFETY 

Eye Protection............ 1656, 1662, 1665 


Hand Protection. . . . . . 1687-1688, 1692-1693, 
Goancdn 1695, 1698-1699, 1702, 1705-1706, 
25000008 1708-1710, 1712-1713, 1718-1722 

Workwear .......... 1690, 1721, 1726-1728, 
КО ААЛЫГА УА КОА 1730, 1742-1743 


MEAD 

Notebooks... co eere 1355 

MEASURETEK 

Scales оен 1430-1432, 1478 

MECHANIX WEAR 

Hand Protection........... 1702-1703, 1711, 
ЕРНИ TEE UNE 1713-1714, 1943 

MECLINE 

Check Valves: 72006 2694 

MEDECO ASSA ABLOY 

Koy Cabinets eere 1967 

MEDI-FIRST 

First Aid Supplies............... 1807-1808 

MEDIQUE 

Emergency Preparedness ............. 1814 

First Aid Ѕиррііеѕ............... 1807-1808 

MEDSOURCE 

First Aid & Rescue Equipment.......... 1813 

MEGACOMFORT 

ro e TS 1774 

MEGAMOVER 

EMT & Rescue Supplies............... 1950 

MEGAPRO 

Multibit Screwdrivers .... . 704, 706, 800-801 

MEGGER 

Current Тебе оо 545 

Earth/Ground Resistance Testers. ........ 555 

Медоһттвівгв.................. 553-554 

Місго-Оһттеќеге . ................... 553 

Motor Rotation Тезіеів................. 555 

Pipe & Cable Госаїогѕ................. 563 

MEMMERT Q) 

Laboratory Ovens» 222222. 638 

MENDA 

ВОШЕ$, aae ioo dE ет 654 

MEPCO/DUNHAM BUSH 

Steam Traps. суох 2902-2903, 3038 

MERCER CUTLERY 

Каме Utensils 22222 - 1453 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


MERCOID 

TransmitlerSz ccce vs eee ls 576,578 
MERIT 

Abrasive|Rolls с О ETE 2368 
Bore Polishers Е 2381 
Cartridge Mandrels .................. 2381 
Cartridge а... 2381 
Отот Ѕапа то КЕ ЕЕ 2381 
Flap Wheels. оозе нее 2380-2381 
Grinding Wheels. .................... 2389 
Mandres co за 2371, 2381 
Power-Lock Holders............. 2371,2374 
Rubber Diuims неее анак 2381 
Sanding Sheets & Discs.......... 2373-2375 
Spiral Bands : 2..2... 2381 
Spiral Rolls: seen ккал 2381 
MERSEN 


Safes. уул aon cumin seems 1968 
METABO 

DHIIS ызанын 697, 704, 707 
Finishing Т0015.............. 721-722,2426 
Grinders „вена ненне 721-723, 2358 
SAWS чыш ы ыл чина шкы: 736 
Vacuum Сіеапегв.................... 1573 
METALPRO 

WONWOIKOIS еее енене на 2355 
Punchi& ебе 2355 
METALTECH 

SCaffolus ЖЕЛАЛ ЕТЕ: 1043-1044 


2055, 2063, 2116 
Вазово КК 2091, 2095 


Dunnage Васкѕ..................... 1247 

Healthcare Cabinets ................. 1275 

Socu MOKE Ое 1238 

Shelving. . .1146, 1152-1153, 1235-1240, 1280 

METROVAC 

Blowers & Пгуегв.................... 1354 

Vacuum Cleaners. . ............. 1572-1574 

MEZIERE 

Pimpen a Rr xq ы АА 2690 

MFG TRAY CO. 

Mote BOXES: c cec Euer eR YER 1301 

MAYS Peer rc E 1301 

MI-T-M 

Pressure Washers .............. 1587-1590 

Rotary Surface Cleaners .............. 1593 

Vacuum Cleaners. . ............. 1564, 1576 

MICHIGAN BRUSH 

Paint Equipment & Supplies ........... 1617 

MICRO 100 

ПИВ е еее 2252-2253 

End Mills . . 2281, 2283-2284, 2287-2290, 
ж 2293-2295, 2297 

Thread MIIIB: seo eos 2277, 2279 

MICRO ESSENTIAL 

Water батріп0...................... 632 

MICROFLEX 

Hand Protection................ 1687-1690 

MICROFRIDGE 

Refrigerator/Freezer/Microwaves ....... 1464 

MID-WEST INSTRUMENT 

Backflow Тезіге.................... 2904 

Pressure & Vacuum Measuring .......... 575 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


Midland Radio - Nashua 


MIDLAND RADIO 
CB Radios & 2-Way Radios 
n E 2025, 2027, 2033 
Weather Radios «eee 2033 
MIDWEST INDUSTRIAL PACKAGING (MIP) 
Strapping Supplies ............. 1423-1426 
MIDWEST PACIFIC 
Ва UEM 1413 
MIGHTY LINE 
Marking & Warning Tape......... 1880-1881 
MILAGON 
Е куа ы DUM UN 1334-1335 
MILBAR 
РЕБ 2222 - 837 
MILILTARY GRADE FLEXTRED 
po 1879 
MILLER 
Welding Accessories ................. 2426 
MILLER ELECTRIC 
AlriClganers ЕЕ 2408 
Cylinder Carts ............ ..2411 
Hand Protection........... ..2405 
Head Protection........... eee 2405; 
МЇ GUNS Деу с; ‚ 2412-2413 
Plasma Cutters ........... . 2419-2420 
Ћедишаїогѕ............... SET 
Respirators & Air Compressors . ..2407 
Spool GUNS: sce e ..2412 
TORCHES e E ..2432 
Welder Generators......... ..2416 
Welder Running беаг................. 2411 
Welders........ 2411-2412, 2414-2417, 2432 
Welding Accessories............ 2405, 2407, 
UE 2414-2415, 2417, 2428, 2431, 2434 
Welding Workstations ................ 2428 
Wire Feeders АЕ И ЛЕУ О ЕЛЕ 2412 
MILLER FLUID POWER 
Hydraulic Суііпдегѕ .................. 2480 
MILTON 
Tire & Wheel Supplies............. 951, 965 
MILWAUKEE 
ADrasiVes e eorr ree 
Angle Drive Kits 
Annular Cutters 
Batteries: о: 
Clamp Ме... 
Cordless Т0015....... 523-524, 526, 673-684, 
TE 851, 861-862, 865-866, 868, 1570 
Coring Rigs s 
CrimpingiTOOlS ЫЗ еы бузуы ыалы 845 
Demolition Tools & Equipment. . . 674, 713-715 
Drain Cleaners... ............ 678, 861-863 
Drill Accessories ......... 698, 700, 702-706, 
. . 709-713, 717, 774, 776, 2240-2241, 2249 
DrilllPresses: зы eI 740 
Drills & Drill Bits ......... 673-675, 681-682, 
eer URP ESAE RS 697, 703, 713, 716 
Dust Extfactore „еее 674, 682, 1567 


Fastening Tools & Accessories 

rer eee. 675-676, 682, 708-709 
Finishing Tools........... 
Grease; GUI ЕА 


HeatiGuns ыы a 738 
Hole Saws 27277 

Impact Пгімегв............ 

Impact Wrenches.......... 

Infrared Thermometers 
Inspection батегав................... 
Knives, Hand Saws & Cutting Tools . . . 814-815 
Lawn & Garden Equipment ......... 679, 987 


Ша 2222 e 673 
Measuring & Layout Tools 

Ынар SAEI BS 873, 876, 880-881 
Nibblers еее 7 
ОЅСШанпо Тоо carreiro яз» 724-725 
Pliers иеа еве 836-840, 844 
Plumbing Ешшіртелі.................. 865 


Power Saws & Accessories . . . . . 677, 720-721, 
ee eee 726-728, 731, 733-736 


HU Mw T 850 
Rotary Toolsi isse ertet 712-713 
ОШО os tee Nd EAR EUR MERE 730 
КЕЛІНІНЕН” 726 


Screwdrivers & Nut Drivers 
deuote e 696, 704-705, 797-800, 802, 855 
726 


Sockets, Bits & Socket Drive Tools 
pice tests 709-710, 748, 759, 766, 774-776 


Tool Sets ec Ее 846 
ТОО юа 748, 751-753 
Voltage Detectors 222222522... 545 
Wet/Dry Vacuums .............. 1563, 1570 
ШӘКЕН» iioi sx ренде sea 1743 
Wrenches: 222202 788-789, 791, 915 
MILWAUKEE VALVE 

Ball Values. «associe s 2862-2864, 2867 
Butterfly \аме$................ 2885-2886 
Check Walves е 2899-2900 
Gate Valves. esee 2887-2888 
(Globe Valves cc ETT a aren 2889 
MINIGRIP 

[ ае ненен т 1412 
MINT-X 

[rcs Mp 1561 
MINTIE TECHNOLOGIES, INC. 

Negative Air Масһіпез................ 3061 
MIRACLE LED 


Lighting Fixtures & Supplies 
UE 436-438, 496-497 


MIRACLE SEALANTS COMPANY 
Metal Polish & Stone Care............. 1518 
MISTY 
Cleaners & Degreasers ..... 1503, 1509-1510, 
Sues DM CRUS IU MUERE 1518, 1577 
Floor. Саге: 1524 
MITEE-BITE PRODUCTS 
lamps: ае 2317-2318 
MITUTOYO 
Calibration Sels 2222222... 2343 
Calipers: 2...2 2325-2329 
Comparators о. «ees е: 2340 
Digital/ScaleUnits eee 2340 
Durometers он er yep Rex 2341 
GAUGES. eoi 2329-2330, 2337-2339 
Indicators: eres 2333-2335 
Machinist Tool Kl Е 2336 
Мол... 2330-2332 
Precision Measuring Accessories ....... 2336 
Protractors: -cae emer PETERE) 2342 
ЛИН T 2343 
Surface Testers an eee e 2341 
MITYVAC 
Automotive Test Equipment. . . . . 914, 917-918 
OPONIS o ыгын» иза КЫК каи Ека 932 
MK DIAMOND 
SAWS oret aio ty ener OE О: 717 
МКТ 
Anchors- eese 2163-2166, 2168, 2172 
MOBIL 
Engine & Motor 0й5............... 892-894 
Dredse ну efe atta ds 897, 2450-2452 
ees 897, 2454-2456, 2459, 2568 
Transmission Ғшіів................... 896 


MOBILE-SHOP 

Tool/Storage: 2...0... 744,747 
MOBILESPEC 

Automotive Accessories ............... 353 
Electronics 222220222. 533,954 
DV RYE ITO 928-929 
MOD 

Containers а еее 1303 
MODMAG 

Flowmeters: ee a cun an 2684 
MOEN 

Faucets . . .2733, 2736-2738, 2740-2742, 2748 
uic Me з укр ana ЫЕ: 2753 
Shower Fixtures. ............... 2744-2746 
MOLD ARMOR 

Stain Removers ла жад esee eren 1519 
MOLDEX 

Cleaners scire О а 1519 
Hearing Protection. ........ 1643, 1645-1647 
Respirators & Air Compressors ......... 1671 
MONARCH 

Hydraulic Reservoir Tanks............. 2473 
Hydraulic Valves .................... 2473 
Power Unless coins esed 2473-2474 
MONARCH INSTRUMENT 
Сабе 565 
Datalodgefs; еее еа нанне хе 534, 575 
Reflective Tape ...................... 565 
SONSOMS о ТЕ Кал ат 565 
Skobe атре 565 
5110005С0реѕ 2 565 
Tachometers a a 564-565 
Vibration Meters ..................... 566 
MONOPRICE 

Cables ТТ 350, 352 


Electronics Accessories 
OMEN 343-344, 346-353, 954 


MONROE PMP 

Hinges: s rodeo АТЫНАН 2012-2013 
MONSANTO 

Soil Treatment & Weed Control ......... 1003 
MOODY TOOLS 

Layout Tools: ее в 2339 
Screwdrivers ао 797,799 
ЛЕН 2222 785-786 
MOON AMERICAN 

Fire Control Equipment . . . . . 1947-1948, 2767 
MOORECO 

Bodrds 8 Easels eese ore 1369 
MOP & GLO 

Cleaners & Degreasers ............... 1523 
MORRILL 

HVAC Motors Со: 39-40 
MORSE 
ЕТІН І 2354 
Hole Saws сл с 701-703 
ЕР 736, 2351-2354 
MOSMATIC 
ШИТІ 0 2846 
MOTOMCO 

Repellents & Pest Control ............. 1018 
MOTOR MEDIC 

Automotive Fluids ........ 893, 896, 898, 901 


© Indicates a Diversity Supplier. 


MOTOROLA 
Rados ОС 2024-2031 
MOTOSOLUTION 
Lens Cleaners & Towelettes............ 1666 
MOTSENBOCKER'S LIFT OFF 
Cleaners & Degreasers .......... 1517, 1519 
MOVINCOOL 
Air болайі0пеге................ 2995, 2997 
MOYNO 
Progressive Cavity Pumps............. 2647 
MR. CHAIN 
Access Barriers & Crowd Control ....... 2043 
MR. CLEAN 
Cleaners & Wipes.......... 1509, 1515, 1523 
MR. HEATER 
Heats o ue КК аксу CT OE 3082 
MSA 
Eye Protection & Accessories .......... 1666 
FaceProtechont 070 1639 
Falli Protection Е Ее 1936 
баз есе... 1804 
Head Protection................ 1635-1638 
Hearing Protection.............. 1648-1649 
Respirators & Air Compressors 

KR PSEA KE 1673, 1676, 1684, 1686 
MUCK BOOTS 
Footwear Le edes re eR RENS 1759, 1761 
MUELLER 
FINIS ООРУ" 2757, 3094 
Шпее s rcc ОО 3094 
MUELLER STEAM SPECIALTY 
Check Valves кл Ол л 2901 
бітае ааа ық 2896, 2898 
MULTIFAN 
Exhaust Falls. еее 2928 
Fans & Air Circulators ........... 2917, 2921 
Speed По... 2917 
MURPHY OIL SOAP 
Wood! Cleaners: к л КО 1518 
MUSTANG SURVIVAL 
Water Safety Equipment ......... 1938-1939 
MUSTEE 
Shower айв 2746 
РИНЕ Е eh PERS 2731-2732 
MYSTIK 
[HT a [SU SYNODO COD 22. 894, 897 
MYTON 
Contaillels 2222222. 1301, 1303 
NANUK 
Protective Саѕеѕ ............... 1305-1306 
МАРСО 
Security Alarms & Warnings ...... 2051-2052 
NASCO 
ШӨЛОНЕЗІС2 се cac ТОЕ 1746 
NASHUA 
ПОВЕ ЕРРЕТИ РЕВ 1384-1385 
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Nashville Wire - Omron 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


NASHVILLE WIRE 
Bulk Containers 
Песоа ы 


NATIONAL GUARD 


1340-1341 
1333-1334 


NATIONAL RECREATION SYSTEMS 
Outdoonkumiture е 1483 


NATIONAL SAFETY APPAREL (NSA) 
Arc Flash Protective Equipment. . . . 1725, 1730 


Hand Protection .. 1705, 1732 
Workwear ..... 2, 1734, 1751 
NATULAR 

Repellents & Pest Control............. 1023 
NAUGATUCK 

ба! Вай КТО ТЕТІН 2911 
NAUTILUS SAFETY FOOTWEAR 

Footwear cocco iur co DE ы 1769 
NDS 

Valve Accessories ................... 2907 
NEENAH 

Papers oeae RR NER DATO NUS 1356 
NELSON 

Hoses & Irrigation Systems 

Welding Ешшіртепі.................. 
NELSON STUD WELDING INC. 

Stud Welding & Accessories ........... 2418 
NELSON WRAP 

Stretch Wrap Dispensers... ........... 1421 
NEOPERL 

Faucet Aerators «oer es 2750 
NEOS 
ЛЕ 1763 
NEOSPORIN 

Antibiotic біпітепі.................. 1807 
NEPHROS 


Water Filtration & Purification Systems 
puta EUN ODE 2703, 2705-2706 


NEUTRA 7 
Water Treatment Chemicals. . . . . ....... 2702 


NEW AGE 

Carts SC TRUCKS Eee ЕЕ 
Kitchen Storage Equipment : 
Shelving & Storage Racks............. 


NEWBORN Q) 

Dispensing Guns .......... 2219, 2233-2234 
NEWCO 

|i queen уол о 2900 
NEWCO COFFEE 

Food Service Appliances & Equipment . . . 1441 
NEWSTRIPE 

Aerosol Can Recycling Systems ........ 1606 
NEXT GENERATION 

Wire & бае... ш-ларын: 349 
NEXUS 

|- ir хк улусу УУ ane 3087 
NIAGARA 

Botlled Water a ыс злс ors 1818 
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ШІ! 


NIBCO 

ЖАН 
Copper Straps 
Fittings: see stan оку 


NIC 
Lighting|Fixturesepeeeeecencee coer OE 521 


NICHIRYO 
РІрейег 00 659 


NIGHT SEARCHER 
Jobsite l'ighting ае 517 


NIGHTSTICK 
Hand & Portable Lamps. . . ............. 516 


NILFISK 
Vacuum Cleaners. .............. 1564, 1567, 
rre e 1570-1572, 1575-1576 


NIROFLEX 
Handi Ре. 1697 


NITE IZE 
Eye Protections ce cese ee 1665 


NO BUTTS BIN CO. 
Receptacles & Containers . . . . . . . 
Smoking Shelters & Stations 


NOBLES 
Carpet Extractors- 76 1577 
Floor Machines & Accessories 


беер: 1580 

Vacuum Cleaners. ......... 1569-1570, 1574 

NOCO 

Automotive Chemicals................. 

Automotive Interior Accessories . . 

Battery Ассе550г65................... 

Battery Chargers ................. 

NOGA 

indicatori olere КЕЛСЕ ГЕ 2335 

NOKORODE 

Soldering & Welding Supplies . . . . . . . ... 2621 

NORD 

бетов 77 

брееоВейосеге 222222222222 2.. 90 

NORD-LOCK 

Lock Washers i cese E sese v P 2093 

NORDFAB 

Ducts & ҒіНІП08................ 3098-3099 

NORTECH 

Vacuum Cleaners E E errs re 1565 

NORTH STAR 

Mater;Softeners- ree л кс 2702 

NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES 

Brushless ВІ0Мегв..................... 38 

NORTHWEST 

ВІПОСШа mee Imre 2041 

NORTON 

Abrasive Вейѕ ................. 2364-2365 

Abraslve DISCS: es esee 2370-2373, 
M MONI 2375-2379, 2382, 2386 

Abrasive Rolls ccr КЕ КТЕ 2368 

Abrasive Sheets. ............... 2366, 2368 

Abrasive Sponges ................... 2369 

Abrasive Wheels ................. 723, 736, 
WERE. NER СЕ 2382-2388, 2391 

Backup Pate сы d cen whee 2376 

Disc Backup Pads .............. 2374, 2376 


КИЛ 727 2380, 2382 

Grinding Wheels . 123, 736, 2370, 
Р 2383-2388, 2391-2392 

Hand Pads: асаана 2367, 2369 

Rotary Tool Points .............. 2391-2392 

Sharpening Stones .................. 2393 

Mire Bruslies ss 22222. 2396, 2400 

NORTON DOOR CONTROLS ASSA ABLOY 

Door Closers & Openers.......... 1990, 1992 

NOTRAX 

Footwear Ассев50гіе5................ 1775 

Matting ........ 1723, 1870-1874, 1876-1877 

NOVA 

Lighting Controls i oss toran srine asan 498 

Restroom Ешіртелі................. 1493 

NOVATEK 

Negative Air Масһіпеѕ................ 3061 

NOVAVISION 

Packaging таре. 1397 

nows © 

Лайс: бату еен 1527 

NTN 

Bearings ........ 134-135, 137-138, 140-141 

NU-CALGON 

Drain Cleaners & Maintainers .......... 1511 


HVAC-R Adhesives & Sealants..... 1631, 3012 
HVAC-R Cleaners & Chemicals . . . . 3011-3013 
Leak Detectors/Repair Kits/Testers . . . . . . 3012 


ШЕЛЕК eere e 3012 
Refrigerant Oils & Oil Pumps... ........ 3012 
бргауеген; соза SEIS E RIS 3011 
NU-DELL 

ТОП НОО ыгы а Ay D EIE 1372 
NU FINISH 

Automotive СІвапегѕ .................. 904 
NUMATICS 

At Vals. coe ore ehe 2542-2544 
ЕевЕіетеп А 2593 
Pressure Regulators ............ 2543-2544 
NUPLA 

Cutting ШАН. 815 
Fire & Rescue Tools............. 1007, 1949 
Hammers & Striking Tools . . . . . . 823, 825-826 
Lawn & Garden Tools. ... 997-999, 1008-1009 
ОСОП ТООС 6009767 1949 
Utility TOONS epu d 1009 
NVENT CADDY 

PipaISUDDOLTS ововоаасаввв 2827-2828, 2830 
Conduit биррогів................. 309-310 
020001. 

| i E 2924 
OAKTON 

Water Testing Equipment & Meters. . . 627-631 
OASE 

ln fec оаа 2639 
OASIS 

Ait; Compressots зуд cece eee ce 2559 
Water Dispensers ......... 2718, 2720-2721 
OATEY 

ШЕШ Е 2723-2724 
PipelFittings::y eens нил. raar 2722 
Ріре5еаја eere eI 2822-2823 
Toilet Repair Райѕ................... 2757 
Welding & Soldering Supplies.......... 2424 
OBERDORFER CHEMSTEEL 

Rotary бел 22 2697 


Can't find it? Go to Grainger.com?. 


0.C. WHITE COMPANY 
Task ШИ: аена ттен: 520, 522 
OCCUNOMIX 
Automotive Interior Accessories ......... 954 
Ergonomic Supports ............. 954, 1724 
Нап Рв. 1691 
Head Protection................ 1636, 1638 
ОВА oio аты е 1744 
ODD BALL INDUSTRIES 
Restroom Едиіртепі. ................ 2761 
ODOBAN 
Janitorial Equipment & Supplies........ 1577 
Odor Control Chemicals & Supplies...... 1513 
OETIKER 
Hose:Clamps ое: 2534, 2805 
Jawi Pincers ее 2534 
OFF 
Repellents & Pest Control............. 1022 
OFFICE SNAX 
Snack Foods & Beverages........ 1440, 1442 
OFFICE STAR 
FürnitUre еее 1336 
OFFICEMATE (0) 
Cubicle Wall Accessories.............. 1358 
Office Prorücis ee E: 1359-1361 
Partition Напдегѕ.................... 1358 
Wall Pockets: naaa a e ee a 1358 
OHAUS 
Lab Equipment....... 627, 644, 646-648, 657 
ОВАЗ НОРТ 644, 1430-1433 
OIL-DRI 
Spill Containment Supplies............ 1848 
OIL EATER 
Cleaners & Degreasers ............ 902-903 
Parts Washers «cesse ore eee 940 
OIL SAFE 
Lubricant Storage Systems............ 2461 
OLD ENGLISH 
Polishing & Пизіп0.................. 1518 
OLFA 
Cutting Маб... 812 
Cutting Tools ......... 806-809, 812-813, 886 
010 
Utility Knives eese ym ten 807, 809 
OMEGA 
Automotive Maintenance Tools 

ӘР ы NEUE 917, 941, 946, 951 
OMNI CLEANAIR 
Air treatment: -..-.-.-5 eee ms 3059 
OMNITEC 
Air Filtration Systems ................ 3061 
li eR E ЕНА РИА АА 3070 


Light Силата 270 
l'imitiGwitelhess ЕУ 257,263 
PowerSupplles 22 - 211 
Programmable Веіауѕ................. 224 
Relay Batteries. ое 224 
Relay Heat біпкб..................... 219 
Relay Memory Cassettes............... 224 
Relay.Sockets.- мз кт лант 216 
hi EMT. 215, 217, 219, 223 
ВПО dre eR 273, 278 
Support. олан 22222... 224 
Эл 262,265 
Temperature Controls ................. 229 
Те ААА 421 


© Indicates a Diversity Supplier. 


1-800-GRAINGER (472-4643) Manufacturer & Brand Index Omron STI - PIC 
OMRON STI | P E) Drain Cock Valves ................... 2914 РЕМКО ASSA ABLOY 
Control Епсі05Ш65.................... 267 Electric Pressure Switches ............ 2600 Door Нагфмаге................. 1999, 2012 
Emergency Stop Switches.......... 266-267 PAC-KIT Expansion Valves... . .... 
Relay: оске 2607 5% 5 қ Filter Cartridges. . . . . .. PENBERTHY 
нау” 269 First Aid Equipment & Supplies... . 1809-1810 Fijter/pryers.......... Gauge Cocks en E 2913 
Safety Interlock Switches .............. 268 PAC-SEAL Eitten Housings Е 0- Sight Glasse се Л 2912 
P Shaft Seal 2701 Hose Fittings........ 2484, 2490, 2520-2521 
ONESEAL USA umpona uoga St Hoses MM m PENDAFLEX 
Security:Seals оаа аини ue 966 Hydraulic Breathers. . . . Rol Балбабазовавалаввбасавоврвда 1361 
PAC STRAPPING PRODUCTS 1426, 1429 Hydraulic Filter Carts. . . . . 
ONGUARD rappingisuppiles у: шш: у Hydraulic Filter Elements. . PENFLEX 
БООМЕЙЕ;.225222.2220% 1756, 1763 PACIFIC BLUE ULTRA Hydraulic Filters. . . . . . ... Hose АвветШіев.................... 2610 
Paper Products 4486 Hydraulic Fittings. . .... 
ONSRUD R 5 Ementa si 14gg Hydraulic Valves ............... PENN 
End Mills ............ 1/3012288:2280:229 70] ESITOOITUEQUU DITE Instrumentation Fittings HVAC Controls & Thermostats . . . . ...... 3026 
HEROD ДАНА 2784, 2786, 2794, 2857-2860 
OPS PACIFIC HANDY CUTTER |, уе ‘Instrumentation Valves .......... 2860-2861 PENNZOIL | 
Dispensers: gaeosaccabesoonadbbaccn 1488 Tool Holsters & Pouches 753 gog Lubricants & Oils Automotive 0$.............. 892-893, 896 
PapenlProdürts ое ean tere (ИЕ) ШАЛЫ ЕН ШЕ EE Cee , Manifold Gauges Fn 
Needle Valves ................. 
OPTREL PACKAGING CORPORATION OF AMERIGA Pipe Fitings... НЕСЕПТЕ 2702-2705, 2707-2711 
HeauiProtection es 055 2406 E Pneumatic Tool Kits ме. ' 2586 
PACKARD Refrigeration Dryers ................. 3015 PENTEL | 
ORALITE Draft Ind amy ШЕШЕГЕ E зогвозаз 2476 Office Supplies ..................... 1364 
Reflective Tape .......................... xe E СТ c л. 3013 
IN SAI Solenoid Valves . . ..... 2477,3017 PERFECT AIRE 
ORBIS PACTIV Test Kits....... 2491 Air Conditioners................ 2991-2992 
РаПві8............................ 1132 Food Service Di bl Т 965 
Storage Bins & Containers...1297,1299,1302 900 service Disposables ............. TubingFitüngs.............965,2586,2849, PERFECT EQUIPMENT 
MET ғААмТЦШ650//022222222.2.... 2851, 2853-2856  WheelWeights....................... 947 
CrimpingiTOOlS Е 845 
Vacuum Cleaners.......... 1568, 1573, 1575 І. ` PERFECT SENSE 
Wire Strippers & Cutters ............... 844 faa Hine тейт Шетке 2-22-02. 3023 
т ИИТ ga HLAD СЕЕ ОО PERMA-PATCH 
Compression Packing Seals & Tools HVAC Service| Chemicals & Tape Л. АЗАМ Шә eere eos 1631 
ORGAPACK eee ee eee 2699-2700 ре........ 
Strapping Supplies .................. 1425 PERMATEX 
PALMGREN PASLODE Power pl ее ан 906, 2224, 2226-2227 
ORION gauges: А ..2426 umatic & Power Tools ........ © 
AWS ieee PETROCHEM, INC. 
Drain Components Vises e АИА, 829-830, 2346 PASS & SEYMOUR G 0 D 
Ріре........... Electrical Supplies “ЕП ШЕӘопввасовфавадавзавасатаандав 2451 
Sinks nce oe cree Cc E ro Moe Mcr cr Mo Dt Lubricants & Penetrants . . . . 2438-2439, 2441 
E PATTERSON UE 2440, 2454-2456 
OSBORN Dishwashing Detergents .............. 1515 Fans & Air Circulators 
Paint Equipment & Supplies PETZL 
ОНЕ 1616-1617, 1619 PANRSONIC, зовозоваозавовага ЕЛЕН Fall Protection Equipment.............1937 
Cordless Impact Tools ................. PAWUNGCORP — M ae ate d 
ES EA а КАКЫ КЫНЫШ ДЫП 2276 Fans & Ar Circulators Guardrails & Handrails. . 
2246-2241/2240-225272258 anena 
2280-2294, 2297 PAWS 
ОО О Meese Sues 1765 PEWAG 
2977-2278 (ҮІ568.............................. ERE chet ы сш Cham Sings ИЕА 1074 
PC PRODUCTS 
osm PANDU bie MC 2234 PF HARRIS 
Soil Treatment & Weed Control ......... 1003 (4% и ВУ Concrete Repair Materials. ..1633-1634 Repellents & Pest Control............. 1022 
Gs Cable Organizers ED e тыалы 1633,2220 РНАЅЕ-д-МАТІС 
Automotive Diagnostic Tools . .. . ........ 920 cane ТЕ ИЕ PDI Phase бопуепїе!$..................... 209 
Automotive Jacks & Lifts........... 941-944 ЫДЫ Cleaners & Пепгеасег$............... 1504 
Automotive Tools . .776, 908-918, 944, Nylon Rivets. .. ? PHCC PRO SERIES 
ШЕТ 91810652175 Бао Labais; PEABODY ENGINEERING ритр$.................. 
Battery Testers: tee e ШК) ЖЕЗ PE E Shorage Tanks о 1134 Sump Pump Batteries 
Bearing 5ерагаїйг5................... 908 Wire & Cable Installation Tools 
Compression Теѕїеге .................. 914 vs EE ++. 295, 409,412 peak PHILIPS —— — 
Cranes РАА Та RM Qa гу g44 Wire & Cable Abrasion Protection . . . . 292, 409 ; | Healthcare Шоћіпо................... 487 
" Automotive Fluids ................ 894, 900 
Dollies UR CAR PNE EO DUAE UO 917,945 Wire Connectors ......... 2... 948, 383-386 Loupes 5341 Lamps & Bulbs...... 
Engine Stands алан torte enero: 944 Wire Crimping Tools & Supplies...... BURRS ioe ыы астаны алдана алынды дыны Lighting Controls . . . 
Oil Filter Crushers 249416 Wire Retainers............... ---296 рес Lighting Fixtures 
Oil Transfer Tanks ..982 Wiring Писів........................ К МЕН ТН лт тт 
ІШІНЕН. засдзаваааалараааазававо 910 Temperature Controls . . PHOENIX USA, INC. 
Pünips s ee о An Mae 945 PAPERMATE ТАТЫН Еа ас Battery Ассе550Пе5................... 923 
Shaft Protector Sets .................. 909 
Tuck Rises Ы E 945 PEERLESS PHYSIGIANSCARE = 
PARAGON Chains & Wire Ropes............ 1072-1073 First Aid Equipment & Supplies 
OWENS CORNING Refrigerati Televisions & Video Displays . . . . ....... арааран лыг 1807-1809, 1821 
|nsulations е. 2833 Refrigeration Controls................ 3018 тіге Chains 050 Lens Cleaners & Towelettes............ 1666 
TIMES ccce ЗЛЕ Tya Speaker Mounts 2008 
OXICLEAN шш КОШЫ асар meo CONTROL 
Laundry & Dishwashing Supplies . . . . . . . 1516 ARES PET AED ee 1816 
OXIVIR "i Vance BM NNNM Clothing & Footwear Dryers............ 1775 PIC 
Janitorial Equipment & Supplies . . . . . . .. 1504 ЕШ Қаш ZIEL PELICAN баш65................. 568, 570-572, 574 
S Batteries ys eere eese ims 533 
02 LIFTING PRODUCTS Cartridge Valves. . Flashlights. . . .........-- 523-527, 529-531 
ае ea 1064 (һескМамев................ Jobsite Lighting............ 
Cranes? Е 1064 Compressed Air Dryers Portable Coolers & Beverages 
Hoists: n 54, 1057-1058, 1064 Compressed Air Treatment Storage Bins & Containers. .. 1301, 1305-1307 
SERERE 2571, 2589, 2592-2593, 2598-2600 ШЕЕ E 750 
ІНІЛЕР” 2484 Ое 
i-117 


Pig - Proto Manufacturer & Brand Index 1-800-GRAINGER (472-4643) 
PIG POLYMERSHAPES POWER SERVICE PRODUCTS PRO TAPES 
Aerosol Can Recycling Equipment. . . . . . . 1840 Diffusers & 10Ш/6158................... 477 Automotive Ғшіів.................... 894 Пірепевів-:.-..-..2.....2..-..-..- 1393 
Odor Control Chemicals & Supplies...... 1514 Таре нее ыы us IHE 1393 
Spill Control Supplies ........... 1845-1856,  POLYSCIENCE POWER ХР (0) 
салыт ара: 1862-1863, 1866-1867, 1908 Chillers, Circulators & Baths ............640 Batteries ...........................533 PRO-TEMP 
Card Reader Cleaning Cards............ 533. Неаеѕ 3070 
PILA POMONA 
lighting ЕТЕТ к-с eee 509 Component Вохев.................... 561 POWERFLARE PRO WELD 
Electronic & Bench Testing ............. 561 Traffic Safety Equipment.............. 1925 Stud Welding & Accessories ........... 2418 
PILOT Wallets at a caves NUR USED ARE 2418 
Репо аен EERS 1366 POND BOSS POWERMATIC 
POnd/ACCOSSOLIBS ЕИО 2639 PRO1 IAQ 
PINE-SOL Thermostats. . ............ 3020-3023, 3025 
Cleaners & Degreasers .......... 1502,1509 POOL ESSENTIALS 
Pool Chemicals енене 1481 oe PROCON 
PINNACLE Routers ТТМ 2297 Rotary Vane Ритрѕ.................. 2698 
САБЕ 1431 POOPY POUCH 
Pet Waste Ѕїайопѕ................... 1554 POWERMOON PROFLEX 
PIP Jobsite ОШИО cese eee E ERE RH БІЗІ Ergonomic Ороп О 1724 
Lens Cleaners & Towelettes............ 1666 POP AVDEL 
Rivet TO6lS еее POWERS PROGRESS 
PIPE-PRO ВМБ... Mixing Valves. „ае антон. 2909 Outdoor Area Ғіхішев................. 514 
Welding Ассе50гі65................. 2427 Thread Inserts Shower Fixtures........... 2744, 2746-2747 
PROGRIP 
PIUSI PORTA-KING POWERS CONTROLS TONNS arenaer Ea rE 4 1-2 1105 
E RIS 1140, 2527 Structures & Sheds ........ 1309-1310, 1313 Pneumatic Controls............. 3040-3041 
PROLIGHT 
PLANO MOLDING PORTACOOL POWERTWIST Jobsite LORI с SEE EE 515 
MOON Storage: -.... esseri 750 Evaporative Coolers............. 2998-2999 Power Transmission Belts............... 96 
Compartment Storage Boxes PROMAX 
Shaner MEE 1301, 1307-1308 PORTALS PLUS PRATT & LAMBERT Soil Treatment & Weed Control ......... 1003 
RoofiElashing:- emere ets 2963: PAIMS o ле ЫТ 1595-1596 
PLAST-0-MATIC ROOfIREDal Кио E COR MEE 2963 PROMAXIMA 
Gauge Guards reete nme 2913 PRECISION Exercise Equipment ЕЕРЕЕ 1478 
Solenoid Valves & Сойв............... 2882 PORTER CABLE Door Hardware: e 222220222. 1994 
eue a ES 2559 PROPEL 
PLASTEC Cordless T0018 eicae eese er eene 695 PRECISION BRAND Sports Drinks & Thirst Quenchers....... 1817 
р ОЛКУ КТЕ 2987 Finishing Т0015................... 737-738 Coatings % Мгарв ................... 2192 
korsmenBits Те o E S 698 Precision Measuring Tools............. 2338  PROSHIELD 
PLASTIC SUPPLY Multifunction Tools ................... 24 2E ПИТЕРЕ 2179-2180, 2338 Workwear ..... 1690, 1732, 1750, 1753-1754 
Dico ш ы 3100 Майег/Сотрге$5ог5.................. 2496 
[ЧЇ Б ллу E 2496-2497 PREGIS PROSPEC 
PLASTICADE Oscillating Tools & Accessories . . . . ...... 724 Packaging & Shipping................ WG WWE ТУЕ 1633 
Traffic Safety Products .......... 1928, 2044 Power Пійі5......................... 697 Sealants О ОООО ы 1633 
Power Saws & Accessories . . . . . 726,729,732 PREMIER PAINT ROLLER 
PLASTICOVER Routers ea eee eee ыа ee 730 Paint Supplies....... 1605, 1616, 1618-1621 РВОТЕАМ 
Carpet & Floor Protectors ........ HEAD GEMS RM 2501 Vacuum Cleaners. . . . . 1569-1570, 1574-1575 
PRESCO PRODUCTS 
PLATO POSI LOCK Q Marking Flags & Tape ................ 1926 РВОТЕСТА 
Soldering Equipment. . . ............... 359 — Automotive Specialty Tools . .. .. 909-910, 912 Fall Protection Equipment 
PRESCOLITE ... 1776, 1779-1780, 1789-1790, 1792-1793 
PLATT POST-IT ШЕШІ АШ eee КО ОУК rere 487 
Байет Ы ЭОС ГБ ТРАССЕ ЕЕЕ 1357 PROTEKTIVE PAK 
Message Boards .................... 1367 PRESTO LIFTS В 1294, 1300 
PLEDGE FRENOS MMARAOLE YEN 4357:  Matenallifts a о 1173-1174 
Cleaners & Polishes............. 1509,1518 Wall & Easel Pads ................... 1372 PROTO 
PRESTONE Automotive Tools......... 914-917, 921, 932 
PLEWS-LUBRIMATIC POTTER ROEMER FIRE PRO Antifreeze & Coolants ................. 900 Chisels & Punches....... 819-820 
АТ epk 2... 918 Fire Protection Equipment............. 1830 Windshield Washer Fluids.............. 901 Creepers & Shop 510015................ 946 
Cutting ТОО sirna erin aan 868 
POWER BREEZER PRIME VISION Fastening Tools & Accessories 
Fans & Air Circulators ................ 2921 Automotive Ғшіів.................... 900 2222222......5:.. 704, 706-707 
Feeler' Gauges: cscs nensem 2338 
PLIOBOND POWER DRIVE © PRIMEWARE Gear & Bearing Separators ..908 
Adhesives: sre eene scenes 2220 TE Busnil]s sere eee RS 115 Food Service Disposables............. 1438: “Grease ШІП. 2222. 933 
(СІ ШӨ ОИЕ 122 Hammers & Striking Т0015.......... 824-826 
PNEUMADYNE INC. Шеге атан KM ыр и 120  PRINCE HandiTool Kits e Tode 756 
Manifolds е еее 2852-47. Inverters И РУНЕТ 928 Hydraulic Cylinders............. 2478-2479 Hox Кеуз a шу е 803-805 
MUI INT TOT ы 1291 Hydraulic Valves ............... 2476-2477 Inspection & Retrieving Tools ........... 822 
POLAR PLASTICS Timing Belt Pulleys ` Un еи 
E 1099 y-Belt Ассеѕѕотіеѕ.................... 105 PRINCETON TEC Pliers...... . 836, 838-842, 857 
Flashlights........... 523-524, 526,529-530 ргујпо То015........................, 
POLAR TECH | POWER FIRST Pullers 908-911 
Shipping Supplies.............. 1403,1429 Appliance (огів...................... PRO-CELL AIR PURIFIER Ratchets. 772-773 
Cable Connectors АгТгвайтелі....................... 3093 Screwdriver Bits 704-707, 801 
POLARIS Cable Covers . . . Screwdrivers & Nut Drivers 
Connectors. ..... seen 390 Cable Ties ..... Бетте. "IEEE 696, 796-802, 855 
Clrcuitinterrüpterses ЕАО ccc EC e ris Sockets, Bits & Socket Drive Tools 
POLY GUARD Crimping Tools. . Workbenches. ....... 1820,13221324,13206 ` |... 709-710, 757-766, 768-779, 787, 858 
Automotive 0й$...................... 895 Electrical Tape... Tethered Tools . 787, 856-857 
Extension Cords. . PRO PRODUCTS s ТОО Storage: 2.2 
POLYCO GFCI Power Centers Water Treatment Chemicals............ 2702 
Workwear .......... 1748, 1750-1752, 1756 n Cd LL То ааа адаа аа сетов 
ПӘЛЕ взрэсзозсоватовзввоосввовав PRO SCIENTIFIC © Torque Multipllers mee 79 
POLYJOHN een on Айарїеё$................. 400 Laboratory Equipment............. 648, 651 ш ШТАБ Testers 
Hand Wash Stations La UNS OC C EE 2731 g api ers UL DECR UU SEM ср а 400 orque = renci es eu ePi scr 
Power Strips енене аена нетке 403 PRO SEAL Wire Strippers & Cutters ........... 844, 857 
POLYKEN Power Supply Cords .................. ПШ кчы 2227 Wrenches........... 710, 772-773, 780-791, 
Tape 1384-1386, 1388, 1390 Power Tool С0105..................... A00 Бик E E TT 793, 856-857, 865, 869, 913, 915 
poU LE d 4 Straight-Blade Devices ................320 
Surge Protection Devices .......... 402-403 
SWIICheS ае 251,254 
Wire Connectors 222... 383-387 
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Can't find 


it? Go to Grainger.com®. 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


Provon - Repellex 


provon © 
Dispenserszs sse senes etes 1496 
Personal Care Ргойисіѕ............... 1496 


PS INDUSTRIES 
Doors;Si Gates eee EE 1311 


PSE AMBER 
Automotive Lights ................ 975-976 


PULS 
Power Supplies а 211 


PULSAFEEDER 

Chemical Metering Pumps. . . 
Degassing Valves.......... 22 
ШЕШСЕК ОТ Т 


PURAFILTER 
AiriFillers ЕЕ. 3048 


PURASHIELD 
Air Cleaners & Accessories ....... 3059-3060 


PURDY 
Paint Equipment & Supplies 


PURE CITRUS 
Deodorizers.;- 222222222. 902 


PURELL 

Cleaning Chemicals 
Dispensers: suse м 
Personal Care Products . . . . . 1497, 1499-1500 


PUREX 
ШИШ ПӨзовававлпалбаздаввеаасввв 1516 


PURLOGIX 
Water Dispensers .............. 2703, 2721 


PURTEST 
Water Testing Kits .............. 1481, 2702 


PYRAMEX 
Eye Protection & Accessories 


PYRAMID 
те СОСКЕ Е 1375 


PYROIL 
Automotive Fluids ........ 893, 896, 898-899 
Lubricants... eere ene eee 899 


(А1 
RodIEnUs ЕЕЕ 132 


QEP 

Carpet Installation Tools .... 
Flooring Tools............. 
Grout Removal Tools ....... 
Mud Mixers .............. nae 
За! КЕЕ ОО ООО Т 


QMARK 


QORPAK 

Laboratory Supplies....... 645, 652-653, 657 
QUAKEHOLD! 

Earthquake Safety Devices............ 2171 
QUAKER 

Snack Foods е 1443 


QUAKER STATE 
ee e TE 892-893 
QUALITY PARK 

Envelopes osse eanna HER 1361 
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 

Сапе НТ. 1153 
Louvered Panels & Accessories. . . . ..... 1280 
BACKS: аво 1280, 1285-1288, 1291 
ВАШИ еен, 1285, 1287 
Shelving: iere 25%”. 1236, 1284-1288 


Storage Bins & Containers 
Т 1188, 1280, 1291-1297, 1300 
1300 


Tote BOXES -oeaan еее А 
QUARTET 
Bulletin & Letter Boards. ......... 1370, 1373 
Dry-Erase Boards & Supplies ..... 1367-1371 
Е: РЕ Еи: 1371 
Projection Equipment ................ 1353 
>л нне ЖАННЫН: 1372 
QUICK CABLE 
Battery Ассеѕ501е5............... 921-923 
Electrical Equipment & Supplies . . . . . 921-923 
quick pam © 
Emergency Preparedness ............. 1868 
QUICKIE 
Brooms, Brushes & Dust Pans. .. . . 1539-1540 
Wet Mops, Squeegees & Buckets ....... 1531 
QUICKSILVER 
ШШЕ a acti ETE 893 
QUIETCOOL 
Fans & Ventilators .............. 2967-2968 
R&R TEXTILE (0) 
Bed, Bath & Table Linens 

РИТЕ 1468-1469, 1473-1474 
RACO 
(See Hubbell/Raco) 
RADIA 
Agitators Ме 1605 
RADIANS 
Eye Protection & Accessories ..... 1659, 1666 
Workwear: «eese oe eer nesan етет 1743 
RADIONIC HI-TECH 
Emergency & Exit Lights............... 464 
Lighting | Fixtures ЕЕ 495 
RADNOR 
WeldingiH0ses:c- со 2436 


1612 
RAID 
Repellents & Pest Control............. 1023 
RAILHEAD GEAR 
Flashlights: «onset ee 523 
Vehicle Work Lights . . .969-970, 973-974, 1927 
RAIN BIRD 
Hoses & Sprinkler Systems............ 2764 
RAIN-X 
Automotive Detailing Supplies. . . . . . . 902-903 
Windshield Washer Fluid............... 902 
RAMPAGE 
Repellents & Pest Control............. 1018 


RAMSET 

Power-Actuated Т0015................ 2169 
RANCO 

Heat Pump Valves -ecoin iae nnne 3092 
Pressure Controls .............. 3016, 3018 
Refrigeration Controls................ 3019 
Refrigeration Fittings................. 3010 
Solenoid СОП ты с деши ree 3092 
Temperature Controls ...... 3019, 3026-3027 
RAPTOR 

Почета Ете 222222222. 2318 
RATCH-CUT 

Pipe!Cutters: «esos еее 868 
RAYCHEM 

Бестса ыш 378 
На... 3067 
Temperature Controls ........... 3026-3027 
ТИйПӨ ЕЕ duros De wowace 376-378 
RAYMOND 

Dolligs 222222 маты Eme E 1190 
jr cm 1160, 1187 
RAYOVAC 

Batteries 22222222222... 532-534 
RAYTECH 

Ultrasonic біеапегв................... 642 
RAYTEK 

Infrared Thermometers ................ 602 
IR Temperature Sensors. ............... 604 
Process Meters. mar toe o n n ине н 604 
RAZOR-BACK 

Ice & Snow Removal Т0015.............. 993 
Lawn & Garden Т0015.............. 997-999 
RBI 

ВОШ@Г$ 222222222222... 3090 
RCA 

Lighting Fixtures ............. 470, 473, 478 
Televisions weyers ce 2021-2022 
RE-VERBER-RAY 

Heaters Сиа саи 3082 
REAR VIEW SAFETY 

Camera Systems ..................... 954 
RECOIL INC. 

Тара сола TE 2141 
Thread Inserts & То015................ 2138 
RECTORSEAL 

Fubricants- Е 2443-2444 
Plumbing Equipment................. 2751 
Saame З Е 2224, 2724 
RECYCLEPAK 

Recycling Containers.............. 452-453 
RED DEVIL 

Agitators & Міхегв................... 1605 
RED-HAT 

Solenoid Colls чесе eee eee EE 2883 
Solenoid Valves ................ 2874-2884 
RED HEAD 

AE a E 2161, 2164-2167, 2172 
rn p HIE 2172 
RED KAP 

Workwear ............... 1736, 1738-1741 
RED LION 

Panel Meters & Counters........... 225-227 
un еня 2634 
Temperature Controllers ............... 229 


© Indicates a Diversity Supplier. 


REDINGTON 

E a E СО 228 
Gaskets): 222222222222 2, 228 
р ops Er RN EE 228 
REEBOK 

ГОО Ва ушал ет 1768, 1772, 1943 
REED INSTRUMENTS 
[CUENTOS 585, 602 
Nonelectrical Properties Testing......... 567 
REED MFG 

Мгепсһев............... 767, 789, 791, 805 
REELCRAFT 

Cable & Cord Reels ............... 396-398 


Garden Hose Reels & Hangers 
VM WR 1016, 1594, 2436, 2523-2529 


REESE 
Automotive Towing Supplies 
MR UN 960-964, 968, 973 


D T 943, 963 

REESE TOWPOWER 

Automotive Accessories ............... 960 

REFLEXITE 

Reflective Tape... einer ese 967 

REFRESH 

а ІЗ Ае 902 

REFRIGIWEAR 

Head Protection 22. 1642 

Workwear eee re Rex 1736-1737 

REGAL CUTTING TOOLS 

КЛ 72777 2267 

REGENCY 

FUU s orte e зан 1337, 1341 

REGIN HVAC PRODUCTS 

Smoke/Emitters Бе е 3096 

REICHERT 

Refractometers 2222222. 626 

REIKU 

ЖЕДЕ oer cruor ecce EE 409 

Тибіпо/Соппесїог. ................... 409 

REJUVENATE 

Cleaning Supplies .............. 1511, 1518 

REMCO 

Food Processing & Specialty Tools ...... 1458 

Hoppers STUDS. o a aene 1304, 1458 

Janitorial Ешшіртепі................. 1547 

КЕРМЕ ае 1458 

Tool. Organizers т 1547 

REMPHOS 

Lighting Fixtures............. 469-471, 475 

RENEWABLE LUBRICANTS 

Cleaners & Degreasers .......... 2446-2447 

Engine} Oils? 222222222. 892-893 

Lubricants & Penetrants ......... 2438, 2441 

Metalworking Fluids ............ 2458, 2460 

СИБ еее ва 898, 942, 2454, 2456, 2568 

RENFROE 

iliftingiEquipmente LE 1065 

RENUZIT 

Odor Control Chemicals & Supplies. . . . . . 1513 

REPAR 

Maching/GUards 22222. 2363 

REPEL 

Repellents & Pest Control............. 1022 

REPELLEX 

Repellents & Pest Control ........ 1018-1019 
i-119 


Resolve - Sani Professional 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


RESOLVE 
Carpet & Laundry Stain Removers....... 1517 


REVCOR 
Blower & Fan Accessories. . . 2950-2951, 2988 


REVOLUTIONARY SCIENCE 
Laboratory Equipment................. 638 


REYNOLDS 
ГАТИЛ РО не 1450 


ВНЕЕМ 
Water Heaters ЕЕ 2712-2716 


Water Storage Тапкѕ ................. 2715 


RHINO CART 
Welding Workstations ................ 2428 


RICCA CHEMICAL 
Laboratory Chemicals ............. 632, 634 


RICE LAKE 
Scales ы М eeu 1434 


RICHARD 
Paint Equipment & Supplies ........... 1620 


RIDGID 

Crimpers: ce eee урка КЫ 845, 851, 2800 
861-863 
Inspection Сатегав................... 864 
Plumbing Equipment & Tools 


Reamer eee 


Test Pumps ......... 
Threading Dies 
Tubing Tools. . ......... 

Underground Utility Locators 
Mises EE EET AE 


RINGERS GLOVES 
Hand Protection. eere 1702, 1705, 
Dod you 1712-1713, 1943, 1945 


RIP-TIE 
Gable Tios s esineen aana E 413 


RISLONE 
Automotive Айййїүеѕ.................. 893 


RITE IN THE RAIN 
OfficeiSupplles: s ees eee зу 1355 


RITRON 

2-Way Radios........ 
Call Boxes .......... 
PA Speaker Systems . . 
Wireless Alert Systems 


RITTAL 
Electrical Enclosure Heating/Cooling Systems 
REARRSaARA AAR SOMA 290, 293, 2926-2927 


ROADPRO 

Automotive Accessories ............... 954 
ROBERTS 

Adhesives 222222222222 2 889 
Dollies 
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ROBERTSHAW 
Electric Cooking Controls.............. 3032 
Gas Burner Controls............. 3032-3034 
Gas Burner Ignitors............. 3032-3034 
Pilot Burner Tubing .................. 3034 
Pressure Sensing Switches. .. . ........ 3046 
Refrigeration Controls ................ 3019 
Thermostats: «ceo ees rere 3032 
Transformers аа 3033 
НЕРІ дати хут Таа 3032 
Vibration Switches. . e E 22. cese 174 
ROBINAIR 
Automotive Lubricants................. 919 
HVAC-R Service Equipment. . . . . .. . . 573, 785, 
РК 896, 918-919, 3007-3009, 3013 
ROBOT COUPE 


Kitchen Equipment Replacement Parts. . . 1462 
ROCKFORD SILK SCREEN PROCESS 


СІНЕН ТН 967 
ROCKITE 

Anchor Patching бетепі.............. 1632 
ROCKWOOD ASSA ABLOY 

Hardware: екан 1998, 2003-2006 
ROCKY MOUNTAIN TWIST 

DABS: ег р р се Са 2251 
ROLAIR 

Air Compressors .......... 2559-2560, 2569 
ROLATAPE 

Measuring & Layout Tools.............. 875 
ROMEX 

Саре сс E о. 337 
RON CRANE SCALES 

EIL a О ОООО С 1065 
RONSTAN 

Chains & Chain ШпКѕ................. 1073 
Pulley Blocks & Sheaves......... 1088, 1090 
Shackles ЖЕЕ ЕЕЕ E E 1067 
RON-VIK 

Strainers ае: 2897 
ROPE RATCHET 

Rope Tle-DOWrIS. «cedex semuis 1102 
ROTELLA 

Lubricants oorr eh rm 894 
ROTHENBERGER 

Пебитіто ТОО ЕЕ 869 


Drain Cleaners. . 
Drilling Accessories . 
Flaring Tools. . . . 

Inspection Camera: 


TubingiBenders:--- 51.5 Хук аиа ди ан 
Tubing Cutters 
Vises ..... 


ROTO ZIP 
Power Saws & Ассеѕѕ0гїеѕ............. 731 


ROUNDUP 
Soil Treatment & Weed Control ......... 1003 


ROXUL 
Pipellnsulation у eee aet cst 2836 


ROYAL BASKET 
Сават 1157, 1159, 1169 


ROYAL PRODUCTS 
Белес. 2348 


RUBBER ҒАВ 
Савке 222222222. 2788 


RUBBERMAID 
Baby Changing Stations............... 1495 
Bath & Shower Mats BB 

Binsa aeee 


Faucets ... 
Flushometei 
Food Servers & Storage Containers. . . . . 
Food Service Васкѕ.................. 
Housekeeping Carts............. 
Janitorial Equipment & Supplies 
ЕИ NA UNES 1492, 1525, 1528-1535, 
dedu sc NIE 1537-1540, 1542, 1550 
Laundry Supplies. . . . . . .... EE 
Measuring Cups & Spoons. . . . . X 
Odor Control Chemicals & Supplies. . . . . . 1512 


Receptacles & Containers . . . 1525, 1552-1558 
Recycling Containers. . . . ............. 1558 
Restroom Equipment. . . . . . . 2136 
Safety бопев............. ...1527 
90005256: ..1452 


2111527 
21527 
“71298 


ОЗ vere aste aeterne 
Spill Containment Supplies . . 


Storage Containers & Totes. . ‘i 
Storage Sheds............ 51312 
Trash Bags & Шіпегѕ.................. 1556 
ОРИ 1156-1158, 1163, 1165, 1189 
RUD CHAIN 
Lifting Points; а eere 1069 
RUKO TOOLS 
Drilling Ассезво0гіев................... 700 
RULAND 
Couplings essere etae E UOTE 125-126 
Shaft Collars... reete 123-124 
RULE 
Pumps iius 2623, 2634, 2640-2641, 2676 
RUST-OLEUM 
АСМА «essere IEEE SIS 
fici sei ыиы тед vs 
Cleaners & Degreasers 
(ОЕШ ы ese eie 906, 1511, 1598, 
Е ТРИЕ" 1600-1604, 1630-1631 
Concrete Repair Materials. . . 1631, 1633-1634 
Galvanizing Compounds ......... 1600, 1606 
Paint Additives............ 1604 
Paint Thinners & Removers 1611-1612 
Раіпіѕ..... 907, 1598-1601, 1603, 1607, 1610 
Primers e 907, 1598-1599, 1606-1607 
Rust REMOVES. ккк 907, 1599 


1518 
Striping & Marking Applicators 1611 
RUSTLICK 
Cleaners & Degreasers ............... 1577 
Corrosion Inhibitors НЕ 
Metalworking Fluids 
R.W. ROGERS COMPANY 
Shopping Baskets & Carts. . . 1145, 1163, 1168 
RWM 
Саваге Ее 1199-1200, 1203 


Can't find it? Go to Grainger.com®. 


S&W 

Leveling Mounts ............... 1221-1222 
SAFCO 

бай ана CIE TO A 1349 
SAFCORD 

Wire Мападетелі.................... 407 
SAFE AWAKE 

Safety Alarms & Warnings............. 1832 
SAFE WATER PRODUCTS 

Water Filtration & Purification Systems. . . 2706 
SAFETUBE 

Welding Accessories ................. 2417 
SAFETY SPEED 

Saw Blades; «eret mure 734 
аА 733 
SAFETY TECH OUTRIGGER PAD 

Automotive Equipment ................ 953 
SAFETY TECHNOLOGY 

L'ight.GUards е ОВ ее 468 
SAFEWAY 

Hydraulic Couplers. .................. 2489 
ЅАҒТСАВТ Q 

Carts & Trucks............ 1169, 1184-1185 
Cylinder; Cages: seme eee rare 1249 
SAINT-GOBAIN 

Norprene Tubing 

Tygothane Tubing 

SAIT 

Abrasives 22222222222 2384-2388 
SAKRETE 

Concrete Cleaners & Dissolvers......... 1632 
Patching Compounds............ 1631-1634 
SALSBURY INDUSTRIES 

DO CEPR OTT T 1259 
Mailboxes нз ашы елсыз 1969 
SALTDOGG 

SDIBaders cese S tees 957 
S.A.M. 

Snowplow Repair Райѕ................ 957 
SAMMY'S 

Fasteners an eaa e AUOD UE 2147 
Hand Tools c. eere mee 707, 2147 
SAMSILL 

Motepad Holders... «ese eren 1355 
SAN JAMAR 

Food Servers & Dispensers . .. ......... 1437 
SANDEL 

МАШ хел е 1871 
Wire Мападетелі.................... 407 
SANDPIPER 

|jip: eee 2630, 2634, 2664, 2666 
SANDUSKY 

Сабіпеб 2222220 Еч 1260, 1265 
Office Furniture...... 1260, 1270, 1346 
Shelving & Storage ........ 1232, 1236, 1240 
санылу (0) 

Faucets 

Food Processing Tools . 

HOSES: emere 

Nozzles/Foamers 

Gi eism sanete Ет 

SANI PROFESSIONAL 

Wipes: cvictackeuavwwsrvescsas 1504-1505 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


Saniguard - Simplex by Kaba 


SANIGUARD 
Bathroom Hardware ................. 2759 


SANITAIRE 
Carpet Spot Extractors................ 1578 
Vacuum Cleaners. . . . . 1568-1569, 1571, 1575 


SANTEEN 
Cleaners & Degreasers ............... 1511 


SARGENT ASSA ABLOY 

Door Closers; ОДО ОЛКЕ Л О С: 1991 
Exit Devices 
ПОСЕБ ee 250 


Binders esee eco sete E 1382 


SAWSTOP 
Power Saws & Accessories . .. . ..... 733-734 


SCALANCE 
Ethernet; Switches ае 347 


SCHAEFER 
Exhaust Fans сае 2928 
Fans & Air Circulators 

о о ced 2915-2916, 2918, 2920 


SCHAEFER SYSTEMS INTL. (SSI) 
Containers 


Shelving: zt viU USES 
SCHLAGE 

Door Locks & Deadbolts .............. 1987 
Locking Systems.......... 1973, 1976, 1978 
LOGKSEtS io зыга скы 1981, 1987, 1989 
SCHNEIDER ELECTRIC 

IAC DINGS а ee 154-156 
Circuit Breakers. . 188-190 
Connector Cables ee PE e 224 
Contact Blocks. . . 

Contactors...... 170-171 


Lamp Modules. . . 236-238 
Logic Controllers 2... 224 
Motor Starters............... 156, 170-172 
Mounting Нагімаге................... 170 
Overload ВеІауѕ.................. 170-171 
Pendant Stations- 2... 241 
Pilot Lights К с: 236, 238, 249 
Power Distribution Blocks . TITEL 


Power Supplies . . . . 
Programmable Relays . . 
Push Buttons . . . . . . . 236-238, 240-242, 


. 246-247, 250, 267 


Relay Modules. „=. ененин» 224 
Вејау:ЅосКеб eee noo 216-217 
Relays оен 215, 217-219, 221-223 


Safety Alarms & Warnings. . . . . 270, 272, 1920 


Selector Switches . . . 236, 238, 247-248 

Terminal BIDCKS a eeann a aei 395 

SCHROEDER 

ЯЕ рда RS 2492 

SCHUMACHER 

Battery Chargers & Testers ......... 924-927 

DIEA RR LT S 928 

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 

Threading Т0015................ 2277-2279 

SCOTCH 

eee 374-375, 1357, 1395-1397, 1406 

Tape Dispensers .......... 1357, 1397, 1406 

Wire Markers... eere me 373 

SCOTCH-BRITE 

Abrasives coeno ia 917, 2365, 2367, 
nadia onan 2373-2374, 2382, 2389 

Образа 1583-1584 

Sponges & Scouring Pads........ 1548-1549 


SCOTCH-WELD 

Adhesives MP 2217-2218 
SCOTCHGARD 

Carpet & Floor Care... 1517, 1523-1524, 1577 
Cleaners & Degreasers ............... 1533 
Sealants: еее: 1533 
SCOTSMAN 

Ice Machines............. 1461, 2705, 3003 
SCOTT 

Towels & Мірев...... 1486, 1490-1491, 1505 
SCOTTS LIQUID GOLD 

Janitorial Equipment & Supplies . . . 1518, 1523 
SCREENFLEX 

Room|]BIViders- e E E 1352 
SCRUBS 


Janitorial Equipment & Supplies 
ЕТСЕ 1500, 1518-1519 


Personal Care Products............... 1500 
Repellents & Pest Control............. 1022 
SCRUB-WARE 

ПЕН шиалар роле 2728 
scs 

Antistatic Сотропепіз................. 561 
Pneumatic Tools : 
Shipping Supplies 

SEAFOAM 

DUbticahls.. «uoo mine 893, 895-896, 899 
SEALED AIR CORPORATION 

Packaging Ѕиррііеѕ.................. 1416 
SEALY ESSENTIALS 

Beds & Bed $еїѕ .................... 1471 
SEALY POSTUREPEDIC 

Beds & Вей5еі5.................... 1471 
SEAWARD 
ІШТЕН 0 553 
SECOP 

Compressors «cocer UIS 3014 
SECUR-ID 

Emergency Preparedness Equipment . . . . 1953 
SECURALL 

DOO он иен ETE ERKUE ORE 1997 
SECURITECH 

Electromagnetic Locking Systems ...... 1980 
SECURITRON ASSA ABLOY 

Access Control Devices . . . .. 1975, 1978-1979 
SEE ALL INDUSTRIES 

Identification Products. . . . . . 1527, 1893-1894 
Mirrors а ыы. eines sextet: 2760 
SEEK THERMAL 

InfrarediCameras- = e 614 
SEELYE 

Plastic Welders тез 2425 
SELECTO 

СЕЕ овара ааваас зарос 2705 
SELKIRK 

Heaters 22.22.2224 0.1... хі % 3086 
SELLSTROM 

Eye Protection & Accessories ..... 1666, 1668 
Басе Ргоіесноп е s 1639, 2407 
Head|Protection:- 22 -. 2407 
SENCO 
Cordlessioolsterremen Е 2496 
Fastener Equipment & Supplies ... 2496-2501 
ScreWüriVers ЕЕ 696, 706 


SENGOKU 

НОА. еен ненен нее еня 3068 
SENSING-SAF-START 

Disconnect Әмійсһев.................. 401 
SENSIT TECHNOLOGIES 

Gas Detectors 22222. 622 
SENSOR SWITCH 

(See Acuity-Sensor Switch) 

SENSOREX 

Water Testing Equipment. .......... 629-630 
SENSORFLO 

fallo e ae RR M REA 2734-2736 
SENTINEL 

EC ERO TL 1259 
SENTRY 

ПОСКЕаШртеп ЕЕ 1130 
SENTRY PROTECTION PRODUCTS 

Pallet Rack'Guards e e 1245 
SENTRY SAFE 

Key Сапе 1967 
КЕН. 1968 
SEVENTH GENERATION 

(ПІШІН ЦҢ СЕЕ ЕЯ 1504 
Dishwashing & Laundry Products ....... 1516 
SEYMOUR MIDWEST 

ЕГЕ ТТК Т” 1765 


565 TOOL 
End Mills... ex 2281, 2288, 2290, 
dod dudoqoud ndo 2292-2293, 2297 


Pipe Fittings 
Stop Valves 
ПООПО РПО 2806-2807 


ЅНАВР 
Machine Tools ....... 2344, 2347-2349, 2361 
Місгойауев:: 2222... 1444 


SHARPIE 

НЕШЕ куй лт AN TE 1364 
Markers 
Pencils А 


SHAT-R-SHIELD 

Lamps & Bulbs. .......... 423-427, 435-436, 
НТ” 440-441,482,497 

Lighting Fixtures ............. 480, 485-486 


SHAVIV 
Debina TOOS 2023777775 2401 


SHEILA SHINE 
Cleaners аа ens 1518 


SHEL LAB 
Lab Ovens & Іпсибаїог................ 638 


SHELBY 
HandiProtectionz 2. 1944 


SHEPHERD 
САГЕ 1193 


SHIMPO INSTRUMENTS 
Force Gauges 
Stroboscopes 
Tachometers 


© Indicates a Diversity Supplier. 


SHIPPERS PRODUCTS 

Shipping Supplies ................... 1417 
SHIRACLEAN 

Ultrasonic Cleaners ................... 642 
SHOCKWATCH 

Packaging Гаре. ................... 1408 
ЅНОР МАС 

Vacuum Cleaners. . . . . 1563-1564, 1575-1576 
SHOPSOL 

ShopiEUrniture s ды ЕЕ 1334 
SHOWA 


Hand Protection. . . . . . 1687-1688, 1693-1696, 
. . 1698-1699, 1701-1702, 
&oanasasegasadónanaubo 1706-1707, 1709 


SHRINKFAST 

Нева ое rote eee cite 738 
SHUR-LINE 

Paint Equipment & Supplies ...... 1618-1620 
SHURFLO 
ЛЕ 2669 
SHURTAPE 

Dispensers: a узи киска» mee 1397 
Тараз 374, 1386-1388, 1390, 1395 
sicunix © 

Key Control & Identification. . . . . ... .... 1970 
SIEMENS 

Circuit Breakers 176, 188-190, 200-202 
Contactos е ЫХ 168, 246 
Controls.......... 3023, 3026, 3042-3043 
Electio Actuators Ее 3044 
ЖИК аана sacs 235 
Lamp Modules: + чу-е узт 234 
Motor Starters: oe улу зн seams 164, 168 
Pilot lights: «ous eese oia 235, 249 
Pneumatic Valves .............. 3041, 3043 
Power/Supplles Seres retro Е: 212 
| uu m rm 168, 218 
COI denaponacanantaseneentiansnn 3028 
Surge Protection Devices .............. 204 
Switches ........... 175-176, 202, 234-235, 


КЕСЕККЕ О 242, 246, 347, 3041, 3046 


Thermostats. 

Tools 

SIEVERT 

HeatiGUns 077 1003 

SIG SAUER 

Security Management & Law Enforcement 
Murau es 2041 

SIGMA-ALDRICH 

Laboratory Сһетісаіб................. 634 

SIGNODE 

Strapping Supplies ... 1423-1424, 1426-1429 

SILVER KING 

Refrigerators & Freezers ... ........... 1462 

SIMMONS 

Well PUMPS «e cerei mer x mx es 2656 

SIMPLE GREEN 

Cleaners & Degreasers ...... 903, 1502-1503, 
ued Rasen KNEE 1506-1507, 1509-1511, 
VU c MEN arena 1518, 1594, 3011 

Janitorial Equipment & Supplies . . . . . . . . 1577 

SIMPLEX 

богелмасвы 2222222. 2466 

SIMPLEX BY KABA 

Keyless Access Control Locks.......... 1974 
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Simpson - Sqwincher 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SIMPSON 
Pressure аспе ME 1592 


SIMPSON ELECTRIC © 

Current Shunts eee e erie 
Megohmmeters 
Meter Cases........ 
Multimeters . . . . . . . . 


SIMPSON STRONG-TIE 
Anchoring 5узіете.................. 2168 


SINGER 
Laundry Едиіртепі.................. 1476 


SIRCLE 
Binding & Laminating Machines ........ 1380 
PUNCHES PUPPI NM MED ME 1360 


SJE-RHOMBUS 
Pump Controls............ 2625, 2631-2632 


Sockets, Bits & Socket Drive Tools 
tr T EE 751-166, 768-775 


Wrenches............ 772-773, 780-783, 787 
SKB 

Protective Саѕеѕ ............... 1306-1307 
ЅКЕСНЕВЅ 

Footwear- ео е 1769, 1773 
SKIL 

Sanders. eee ЕЕ 737 


Saws & Saw Blades. . ...717-718, 726, 
MOST AMD 729, 731-732, 736 


SKILCRAFT (0) 
Hand Tools 


SKYTECH 
WETS ES sansocnpsasanesoononsse 3020 


SLICE 
Cutting Tools ..... 
CURSO Grancaanan 


806-808, 810 


SLICK 50 
Automotive Fluids ae neee 893 


SLIME 
1ге:50рріе 948-951, 1000 


SLIP-N-GRIP 
Automotive Interior Accessories ......... 956 


SLIP PLATE 
Lubricants & Penetrants .............. 2441 


SLOAN 

Bedpan Washers .................... 2751 
Faucets arne 

Flush Systems 
Flushometers. . . . . 


Soap & Sanitizer Dispensers . 
Toilets & Urinals................ 


SLUGGER BY FEIN 
ГАППШаг Снег 5 «eee cs 740 


SMARTPARTS 
Engine & Exhaust Т00/5................ 916 


SMARTSHEETS 
Write-On Whiteboard Sheets........... 1367 


SMARTSTOCK 
Disposable Cutlery & Dispensers........ 1438 


SMARTWASHER 
Parts Washers: 2. 939-940 
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ШИ 


SMC 

AiriValVBS Еу О ГЕЛ E 
Filters/Separators 

Regulators ie ace nae ua eee ue 2585, 2603 
Tubing Fittings............ 2554-2555, 2851 
SMITH & WESSON 

Eye. Protection 22.2. 1657, 1665 
SMITH BEARING 

Cam Followers & Track Rollers .......... 139 
SMITH-BLAIR 

Pipe Clamps: 6.6: 2824, 2831 
Ріре Соир 2829 
SMITH EQUIPMENT 

Gas Welding Equipment. ......... 2430-2435 
SMITH SPRAYERS 

Compressed Air Sprayers ............. 1001 
SNAP-LOC 

Cargo Tie-Down Systems ............. 1106 
Dollies A 


SNAP-TITE 
Hydraulic Ғііп0в.................... 2491 


SNOWEX 
Ice & Snow Removal Equipment 
ТРА 957, 992, 994-996 


SNUGGLE 
ЕТЕТІНДЕРІ 1516 
SNYDER INDUSTRIES 

Storage Вій 
Storage Tanks 

SOF SOLE 

Footwear & Accessories .............. 1775 
SOFPULL 

Restroom Equipment & Supplies. . . . . . .. 1489 
SOFT SCRUB 
(ESTESA I SORS nie te 1510 
SOFTSOAP 

барв scams em re EE 1498 
506 

ШЕ анада cheese creer 810-811 
Multitools: a ee a кароо 812 
SOLAHD 

Power Сопіїіопеге................... 205 
Power Supplies .................. 209-210 
Surge Suppressors ................... 203 
SOLAIRA 

Heaters eese exer rate y ens 3079 
SOLBERG 

Air Compressors ............... 2515-2576 
Compressed Air Treatment ............ 2576 
SOLCOMFORT 

РОИА. неее 1774 
SOLER & PALAU 
27772727 2946-2949 
5010 

Өрғаув6?;.2.22-22.2222 2.1... 1000-1001 
5010 CUP 

Food Service Disposables........ 1436, 1439 
SOTERA 

Barrel PUMPS eos eese conancavns 2673 
SOUND SEAL 

Noise Control Materials............... 1921 
SOUTHLAND 

Lawn & Garden Equipment ............ 1008 
SOUTHWIRE 

Electronics Tools 22222. 354-358 


Lighting ЕТІСТЕР 515, 518 
Wire & Cable ............ 315, 335-337, 339, 
ЗУРИ 341, 398-402, 514, 923 
SOUTHWORTH PRODUCTS 
Material Lifts............. 1172, 1175-1176 
Pallet Positioners & Tilters............. 1172 
SP SCIENCEWARE 
Laboratory Equipment................. 646 
Laboratory Supplies........... 645, 650, 655 
Lens Cleaners & Accessories........... 1666 
Shipping Supplies ................... 1417 
SPALDING 
Sports Едиіртепі ................... 1479 
SPAN 
баШ6652-:2:2-222):.22..724:20: 568,570 
SPEAKMAN 
Emergency Wash Equipment. . . . . . 2741, 2750 
Faucets ....... 2736, 2738, 2742, 2746, 2750 
Shower Ріхїшгеѕ. ............... 2744-2746 
ЅРЕАВЅ 
Ball MANOS енер 2869-2870 
SPECO TECHNOLOGIES 
Sound System Components....... 2037-2040 
Video Surveillance Systems ...... 2046-2050 
SPECTRACIDE 
Repellents & Pest Control............. 1023 
Soil Treatment & Weed Control ......... 1003 
SPECTROLINE 
Leak Detection Systems ..... 621, 2494, 3009 
Leakc Rapal Ки 3012 
Refrigeration Compounds ............. 3012 
SPECTRUM CHEMICAL 
Laboratory Сһетісаіб................. 634 
SPEEDAIRE 
Air Compressors ..... 2559-2564, 2568-2569 
Alr Cylindersics 22e 2537-2541 
IP GUNS аты Ша Eu 2515-2517 
Air Line Exhaust Mufflers.............. 2603 
Air Line Filters . . .2571, 2590-2591, 2593-2594 
Air Line Lubricators............. 2585, 2595 
AIC МОЗ ЛЛК ERI OE E 2577 
Air; Ratchets 222.22.222. 2503 
hd Et NON 2570-2571 
AUTOS coiere 2496, 2499, 2501-2513 
Ait'Valves еа: 2542 
Wit Vents. с-з reae РРО 2551 
Blowers/Vacuum Ритр$.............. 2585 
Compressed Air Dryers .......... 2587, 2589 


Compressed Air Treatment 
hec t: 2589-2590, 2594, 2603 


Compressor/Generators. .............. 2560 
Desiccant уез... 2589 
ExhaustiMufflers дыл лысу a 2551 
Fittings ee ОЕ КОС 2519, 2530 
Hose Reels: E 2523-2525, 2529 
MOSES о E m 1594, 2604-2605 
Paint Equipment & Supplies ...... 1625-1626 
Pneumatic Regulators........... 2594-2595 
Pneumatic System Components ........ 2573 
Tire & Wheel Ѕиррііеѕ................. 951 
Tool Retractors: cess жуа xS 2514 
WANES Cold o eese E 2572-2573 
SPEEDCLEAN 

Coil Cleaning Systems. . .............. 3011 
SPEEDTAPS 

TONS oh cc NM DRE 2262 
SPENCE 

Pipa Епос 22222227 2771 
Pressure Regulators ....... 


Steam Тарв:..-.............22. 
Temperature Regulators 
МО oes si eet мәд: лы ets 


SPENCO 

Footwear & Accessories .............. 1774 
SPERRY INSTRUMENTS 

Screwdnvers er e е: 801 


Can't find it? Go to Grainger.com®. 


SPIC AND SPAN 
Floor Canos serari SES 1509, 1523 
Restroom Cleaners ............. 1502, 1511 
SPILFYTER 
Glove BOXES ЕЕ О Е 635 
Spill Containment Supplies . . . . . . . 1851-1852 
SPILL MAGIC 
Spill Control Supplies ................ 1848 
SPILLTECH 
Spill Control Supplies ...... 1854-1855, 1865 
SPLASH 
Antifreeze & Coolants ................. 900 
Windshield Washer Fluids.............. 901 
SPOT SHOT 
Carpet Cleaners: eee дил» 1517 
SPRAY 'N WASH 
Laundry Оеїегдепіѕ.................. 1516 
SPRAY NINE 
Cleaners & Degreasers .......... 1502, 1506 
SPRAYON 
Adhesives... secet met 2216 
Cleaners & Degreasers 

Vates SUME 903, 1509, 1518, 2446-2449 
Grease... eee sene каена 3 
Гауош 5ргауѕ 2429 


Lubricants & Penetrants 


Paint & Mark Removers.......... 1612, 2429 
ваја пів eere eh vaccine 2226 
Stencilinks i aaas n 1405 
SPRAYWAY 

Cleaning Supplies ...... 901, 904, 1511, 2449 
Coatings: eere morer Im els 906 
ADIGA В аек 2438-2439, 2441 
SPYDER 

Hole Saw Ассе550гі85................. 703 
Hole бам. ее 702 
Jigsaw Blades 2222-22. 729 
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC 
:AlarmiCorntacts ты 174 
Auxiliary Contacts ................ 

Cable Pull Switches 

Circuit Breaker Handle Ties 

Circuit Breakers. . . . ...... 

Contact Blocks ЕССЕ 241 
Contactors e er КЕС 

болт неу eee on 
ControlStations ЕЕЕ 
Disconnect Switches.......... 175-176, 290 
Distribution Ві0сКв.................... 393 
ТТЦ ШЕ ЗА а me e E 167 
Equipment Grounding Kits.............. 175 
Float Switches ceee 22. 283 
Роос Т 255 
Fuse ГЄ СУ ы ДЫ ККУ МЫМ УСК: 175 
Limit Switches............... 256-257, 263 
Шай Centers eo eere 175, 194-196 
Magnetic Contact КИв................. 163 


Motor Starters .. . 160-161, 163, 165, 167, 174 
Motor Switches............... 167 
Operating Mechanism Handles 
Overload Неіау5.................. 


Panelboards s хс eei ener edet 
Powar 55.2... 
Pressure Switches............ 
Pump Floats odo cio ы 
Relay.Sockels ci airos шых кока 
2 215,217-218, 223 
Safety Switches.............. 160, 175-176 
Selector Switches ЕЕ 163 


Mama E 165-166 
ШЕТІНЕ е 160, 206-208 
IacuumiSWitches ы КОСЕ ЕТ. 283 
SQWINCHER 

Beverage Racks & Supplies............ 1817 
Food & Beverage Coolers ............. 1817 


1-800-GRAINGER (472-4643) Manufacturer & Brand Index Sqwincher - SuperTuff 
Food Service Utensils ................ 1548 STANLEY VIDMAR STONCO SUN-PURE ULTRA SUN 
Sports Drinks & Energy Chews ......... 1817 Cabinets 5e raaa 27051922 ichting)Eixtüres ЖКО С 506 БО ЛІГ (апе Е 3059, 3093 
Mobile Work Centers ................. 1322 
S.R. SMITH STONER SUNCAST 
Poolllifts Sa 222222222222. ц 1481 STANT Lubricants & Penetrants .............. 2445 Garden Hose Reels & Hangers.......... 1016 
Automotive Т0015..................... 918 Ice & Snow Removal Tools.............. 993 
SSI TECHNOLOGIES STP Storage Cabinets............... 
Gauges. cese ed sre STARPOWER 0 Automotive Ғішіів.................... 893 Storage Furniture. 
Strainers Cleaners & Degreasers ............... 1506 Storage Sheds. . . 
UC NETTO STRANCO НТ ЗИК: 
STARRETT КТК 1900 
STA-BIL Calipers 2... 2325-2320 506.02.222... 1889 SUNNYSIDE 
Fuel Additives Paint Thinners & Removers 
ГИШИ СЛ ое 232608 SIRAUB /)рооұ )( СЕС 1604, 1611-1613 
5ТА-КОН Gauges. ...... .. 2329-2330, 2337-2339 Pipe Сошріп08...................... 2830 
ConnectonTools мс Hardness ТеЅївг............... 2341, 2343 SUNTEC 
Wire Disconnects. паса. 2333-2335, 2339 STRAUSS DIAMOND Oil Burner Ритрв.................... 3036 
Wire Terminals ЕЕ Measuring Tools. ...881-882,2336,2341-2342 НІ68............................... 818 
Micrometers . . 2330-2332 SUNX 
STA-LUBE Parallels. . . STREAMLIGHT UTI ETT TETTE 1807 
ШЫ ухо тах» Punches. . . Batteries узуу сиз кыкка к 532-534 
Saw Blades Flashlights... .. .......... 515, 523-531,534 — SUP-R-DROP 
STABILA Surface Plate Cleaners [lj o aeineoue ain ne нае Sol ARCHOS 2-0 2166 
Measuring То015................. 880, 2342 сбугасе Ріаіеѕ...................... 
ев к КЕНЕ SUPCO 
STABILICERS Mirencliess ЕЕЕ ЕЕЕ КҮЗ 0- 3078 
Footwear Traction Devices............. 1765 Condensate Valves & Pans ............ 3010 
START INTERNATIONAL Data 1000615....................... 3008 
STACKBIN Tape & Label Dispensers . . . . ..... Fin Combs... ose sensum 3010 
Storage Bin Васкѕ................... 1290 STREN-FLEX Gaudas ^ аа М А 3009 
STAUFF ІНШІ Зааелавввсаввпввававвава ПОО Hard: Start KIS ЕЕ 3031 
STAINLESS STEEL LOCBOARD Pipe Сатре 2832 Hot Surface Ірпіюгв.................. 3034 
PEGE GAGE: een EE 1278 STRETCHFLEX ignition Controls с куи л клика 3034 
STAYFLATS Hoc E 2949 Inspection & Maintenance Tools ........ 3010 
STANDARD HORIZON Boxes & Майвтв..................... 1404 Медопттеїег$...................... 554 
ZANE nados Е 2027 STRONG-HOLD Pressure Әмйсһев................... 3016 
STEEL GRIP 222727272727: 1326-1327 igeration Filter Pullers............. 3010 
STANDARD PUMP Мова дус Алл Козы 1732 Cabinet Вепсһев.................... 1329 ЕТЕР ike T DN EN. 3035 
ТТ” 2668 Cabinets: эх теу 744, 1261-1269, 1272, Тһегтоѕіаїѕ................... 3018, 3034 
САҚЫ 3 ОЕ УСЕИН 1276, 1281-1284 
STANDARD XCHANGE Bulk Сопќаіпеге..................... Ы ( ИБА cocecsovsnovonccoocus 1148 SUPER GLUE 
HeatiEx onange! Semen ee meee etree 3039 Lockers aea sacs as deese tes 1258. Доре е. 2217, 2225, 2228 
бемо. 1227, 1234, 1287 
STANLEY SUPER LUBE 
Chisels & Рипсһе$................ 819-820 — STEELMAN PRO STRONG-TIE ТЕ ТА ЫЫ ү 898, 2450-2452 
Flashlights Sre wder BISE CREER 710 Anchoring Systems ............. 2147,2162 Lubricants & Penetrants . . . . 2438, 2440-2442 
Glue Guns ШС are nee DUREE NEUES 2456 
Hammers & Striking Tools . . . . ...... 824-826 — STEELMAN 0 STRONGARM 
Hinges eee EE 20072200820 Пс ЛЕ russe vere EY 1082 SUPER TOOL 
Knives, Hand Saws & Cutting Tools Sealants. . . НИЛ 2258 
sue ЫҚЫ tetur 806-809,884,889 Тое...................... STRUCTRON 
Lawn & Garden Equipment . . . 999, 1005-1006 Lawn & Garden Equipment ..... 993, 997-998 SUPERCLEAN 
Measuring & Layout Tools .. 873-874, 882-883 STEINEL Cleaners & Degreasers ............ 902-903 
МООА Heat Guns & Tools ................ 738-739 STRUCTURAL PLASTICS 
Nut Drivers ТІСШЕСІ 1239  SUPERCOOL 
Paint Equipment & Supplies ............ 885 STEINER Shelving Automotive Fluids............ 893, 896, 919 
РЇ EI ТТТ ТТ 840 Binoculars & Monoculars.............. 2041 — Work Platforms Automotive Maintenance Tools . . .... 918-919 
PryingiTOOls ЕРЕ 921 RINE SCOPES ce eee see exis 2041 ШКА e ОПЕЕ 919 
Sawhorses & Work Stands ............. 884 Welding Safety Equipment. . . ..... 2409-2410 — STRUTHERS-DUNN Refrigerants 2222. 919, 3013 
SAWS arene moter аа 884 КІНЕГЕНЕ Eaa aE an 220 
Screwdrivers...... ... 796, 798-801 STEINER INDUSTRIES SUPERIOR ACCUTRAK 
Staplers & Nail Guns .................. 888 Fire Extinguisher Covers ..1830 STUART Leak Пеесо з 3008 
Storage Віпз eee УУ. 1307-1308 First Aid Blankets............. sei ШИЮ Ә-ссзозвозввозоваовәзеров 646 
LMUIGE SS ЖЕК PER EIER Ioas ШӘЙ Hand Protection a ae 1722 SUPERIOR GLOVES 
Tool Storage ЕЕЕ re ТЫП ТШ ы О л 1733-1735 STUDOR Hand Protection........... 1702-1703, 1710 
Mass ае С M EA 753 Air Admittance Маімеѕ ................ 2122 WoikWealo ti e ee en ee 1690 
Мепен 781-782, 789 ЅТЕММЕВ 
Chemical Metering Pumps. ............ 2689 STURTEVANT RICHMONT SUPERIOR SMOKE 
STANLEY BOSTITCH Мгепсһев....................... 792-795 Smoke ЕтіНегв..................... 3096 
Office Equipment............... 1360, 1364 — STERICYCLE 
Pencil'Slharmeners ы. 1364 Medical Mail-Back Systems ........... 1815 SUBURBAN SUPERIOR TOOL 
Pneumatic & Power Tools ........ 2498-2501 Gago Blocks ТЕ ЕЕ 2339 Plumbing Tools. .. ........... 867, 869, 2751 
Pneumatic Fasteners. . . .. . ...... 2497-2501 STERILITE 
Staplers ecco nee nen ЕКТІ 8887 ЕВ. 1298 SUBZERO SUPERSCAN 
Ice & Snow Removal Tools.......... 952 950: ГАЕПНЕ 1245 
STANLEY COMMERCIAL HARDWARE STERLING ROPE 
ПОЕ RR 1992 Rescue Equipment.............. 1097-1098 SUGAR IN THE RAW SUPERSTRUT 
Exit Devices: rece ean E. 1994 Әмегіепегв........................ 1442 Conduit Mounting .................... 311 
STI (SAFETY TECHNOLOGY Metal Framing . . . 308 
STANLEY HARDWARE INTERNATIONAL) SUGATSUNE | Wire & Cable Management ............. 308 
ТУМО БОКСА E ERE. 2023. Access Controls).................... 1978 Hardware Suppligss- Е 2020 
STANLEY SECURITY SOLUTIONS mem ee SUMA Pain Е Tus & Supplies 1622 
Donc MEME 1992 Facility баеу...................... иӊ Cleaning Chemicals ШП рр 
Door Hardware. ...................... 533 STI (SPECIFIED TECHNOLOGIES INC.) SUMNER 
Latches, Hasps & Hinges.............. 2008 Fire Protection Material.......... 1833-1835 Carts 
Hand Tools........... 
БОО ио ые: 
Welding Equipment 
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Supplypak - Timberland Pro 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


SUPPLYPAK 

Recycling Кв... 453 
S.U.R.& R. 

Automotive Tools & Supplies . . . . . . .. 896, 917 
SURE FLAME 

h D Rt 3083-3084 
SUREBOND 

Adhesives уллу кыыл 2229-2230, 2233 
Sealants. . .1632, 2226-2227, 2229-2231, 2233 
SUREBONDER 

е БИСКЕ 2238 
Hot Glue Guns eee eee Ee 2238 
SUREFIRE 

Flashlights . . . . .......... 523-524, 526, 534 
SUREFOOT INDUSTRIES 

Antislip Tape; «sone inre 1879 
SURFACE SHIELDS 

Protection)Eil Tie e REPRE 1623 
SURFLEX 

HeadProtection- eee ee e 1638 
SWANN COMMUNICATIONS 

Video Surveillance Systems ........... 2045 
SWEEPEX 

SWEGDEIS! conserere enemies 990, 992 
SWEET AIR 

Filles: ce nno eee EORR 2722 
SWEET'N LOW 

Sweeteners. siin аша тее калош: 1442 
SWIFFER 


Floor Care & Cleaning Products 
ОРУУ 1518, 1523, 1536 


SWINGLINE 

Binding & Laminating Systems ......... 1380 
РарегіСинег:. 2... 
Paper Punches. ...... 
Pencil Sharpeners . . . . 
Баре ЕЕ STIS 


SWIVEL PRO SERIES 
iTool.Storage- o: es 202 744, 755 
SYLVANIA 
Lighting Fixtures & Supplies ........ 425-429, 
RSS 431-437, 439-440, 442-444, 446, 490 
SYSTEM SENSOR 
Security Alarms & Warnings ...... 2052, 3029 
Smoke & Carbon Monoxide Detectors 
SUNSET RUFEN HEX UE MEE 1832, 3029 
T&S 
Faucets . . .2736-2737, 2739, 2741-2742, 2749 
Prerinse Assemblies ............ 2140, 2744 
Waste е ск 2727 
TABLECRAFT 
Bar & Table Accessories .............. 1455 
TACO 
Boiler Controls & Zone Valves .......... 3037 
Compressed Air Treatment ............ 3037 
PUMPS eire aeea Rea inne 2657-2660 
TALON TRAX 
ЛЕР 1759-1763 
TAMPER-PRUF 
SCIOWS утушту ллы 2101, 2104-2105 
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ITI 


TANIS 

ВГИ$ПЕ$ coeire chow EYE RET ene 1117 

TAP MAGIC 

ШІЛЕЛІ Таззаафваввавовитанав 2458-2459 

TAPCO 

Pavement/Driveway/Utility Markers . . . . . 1928 

Signs & Accessories ....... 1010, 1923-1924 

TrafficiSafety не 1927 

ТАРСОН 

Anchors & Fasteners . . . . 709, 712, 2161, 2167 

Drilling & Holemaking............ 712, 2166 

TAPECASE 

Таре< ы: 374-375, 1384-1385, 1387-1389, 
UO UN 1391-1394, 1396 

TAPMATIC 

Cutting Flulds. occorre rr 2459 

Tapping Heads 2.22. 2315 

TARIFOLD 

ШПісезіштев reise ОЕ 1383 

TASTER'S CHOICE 

InstantiGüffeg c ООЛ СЕ 1440 

TATUNG 

Video Surveillance Systems ........... 2050 

TAYLOR 


ша 1430, 1433, 1456, 1475 


ТАҮМАС 

Lahing FES ЕЕЕ И 511 
ОПЕ Covers ЕЕ 303 
TAYMOR 

Bathroom Hardware ............ 2746, 2760 
TB WOOD'S 

BUSHINGS с-з» +з сат жинакка 115 
Couplinigs: е 127, 129 
Sheave Groove Gauges ................ 105 
Sheaves & Pulleys................ 109-113 
TCP 

Emergency & Exit Lights............... 464 
TE-CO 
СТОТИНА 2317 
Machine Tool Accessories . . . 2316-2318, 2346 
TE CONNECTIVITY 

(CODTIBCEOTS сес Ул aet 381 
TEADIT 

Gaskelsr e RE ОС 2840 
TECHFLEX 

Braided Әіееуіп0..................... 408 
Braided Sleeving Cutters............... 408 
TECHLITE 

Insulation ЛЕЛЕ ТЕ 2838 
TECHNICHE 

Cooling Vests . 

Workwear ... 

TECHNIKS 

СОЙ а аена ырс К 2311-2313 
TOOÍBOMIBIS «oce eS exe Rx enmt 2311, 2313 
TECHSPRAY 

Cleaners & Degreasers ...... 359, 1511, 2449 
Janitorial Equipment & Supplies . . . .1519 
Soldering Supplies. ........... A 
Swabs/Wipes/Alcohol . . ............... 


TEFLON 
Cabean ae Сс 2438 


TEKNIKA 
Sap e anaa E 4. 1425 


TEL-TRU 
Thermometers Сз: 590 


TELE-TOWER 
Mork;Platformsi ЕЕ 1044 


TELECTRON (0) 
Door Сото 1123 


TELEMECANIQUE 

(00581862хх с EE eei 266 
Е ЛОТ 260-261, 273-274, 276 
ОПОВ ses ehe ruinas 268, 276, 278 


TELESCOPER 
Вен тепзіопеге е 1115 


Tempco (0) 

ЕЕРЕЕ ТУРЕ 
High-Temperature Wires . . . . 
Temperature Controls ...... : 
Thermocouples .................. 


TEMPIL 


TENAX 
Nursery & Landscaping Supplies 
TOME e 1010, 1012, 1019 


TENNANT 
Floor Cleaners & Machines 

S 1563, 1568, 1571, 1575-1581 
Janitorial Equipment & Supplies . . . . . . . . 1574 
TENNSCO 
BOORCASES аа аа ы 1348 
Cabinets. . . 1260, 1263, 

ЧЕНИ 1265-1266, 1268, 1330 
Lockers & Accessories 

РТ 1250, 1252, 1256-1257 
noo Em 1232-1233, 1349 
Shelving & Accessories.......... 1223-1224, 


bodücooüduns 1228-1234, 1249, 1295, 1346 
Workbenches. .. 1167, 1257, 1320-1321, 1331 


TENON 
Concrete, Asphalt & Masonry........... 1633 


TENSABARRIER 
Access Barriers & Crowd Control ....... 2042 


TENSATOR 
Access Barriers & Crowd Control ....... 2042 


TESA BROWN & SHARPE 
Precision Measuring Tools. . .2325, 2327-2331, 
О ed 2333-2334, 2337, 2340-2341 


TEST PRODUCTS INTERNATIONAL 


ПОО у-у-у те тууы 22 
Gauges. ... ...3009 
Meters еерее 566, 623 
TEST-TITE 

Pipe|Fittihgss-- зук к» ул 00 2722 
Test PUGS ыы у ық 2825-2826 
TESTO 

Gas & Combustion Analyzers............ 623 
HVAC: Meters Ус Лл eh nue 577, 621 


TEXAS INSTRUMENTS 
Calculators: 2. 1360 


Can't find it? Go to Grainger.com®. 


TEXSPORT 
ШИН 753 


THE BETTER BUNGEE 
Bungee Cords & Tiedowns........ 1102-1103 


THERMAL DYNAMICS 
Welding Supplies............... 2419-2420 


THERMCO 
Laboratory Equipment 
РЕЛЕ ТОС E NUR 583, 593, 629, 637, 639 


THERMO SCIENTIFIC 
Laboratory Equipment............. 629-630 


THERMOID 


THERMOSAFE 
Laboratory Supplies. ................. 1403 
Shipping Supplies ................... 1403 


THERMOSEAL 
Dade E 2840-2841 


THERMOSOFT 
Нате a E О: 3071 


THOMAS 
Air Сотргеѕѕоз - «77: 1: + 2559 
Air Compressors/Vacuum Pumps. . . 2578-2580 


THOMAS & BETTS 
CableiTi8s ЕЕ 
Conduit Fittings . . . . 
Gonnector Tools. ЕЕ 

Connectors. . . 317-318, 379, 381-382, 389-391 
CrimplngiTo0lS 2222222. 382 
Duct Covers....... 


Floor Boxes ......... 
Insulating Covers..... 
Joint Compounds. . . 
Mounting Clips. . . . . 
Shrink Tubing. . . . . . 
Wire Terminals. . . . . . . 
Wiring DUCES. eene аваж» 


THOMAS STEELE 
(Па ІН ШІ? сазсосозозвсазоовов 1484 


THOROGOOD SHOES 
Footwear ТОЕ 1767, 1943, 1945 


TIDE 
Cleaners & Degreasers 
Detergents:- 55-235. суры олу 


TIF 
Charging Meters .................... 3007 
Refrigerant Scales................... 3007 


TILEX 
Restroom Cleaners ............. 1510, 1519 


TILLMAN 


TILTWATCH 
Раскадіпо аре 2. 1408 


TIMBER TUFF 
Loganu ТИЙ eee ES 1007 


TIMBERLAND PRO 
Footwear . ..... 1766, 1769-1770, 1772, 1774 
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Manufacturer & Brand Index 


TimeMist - Ultrasite 


TIMEMIST 

Odor Control Chemicals & Supplies 
КАНТ 1512-1513 

TINGLEY 

Footwear........... 1759-1761, 1763, 1765 

Workwear .......... 1727, 1744-1746, 1748 

TINTCRETE 

Concrete Repair Materials............. 1632 

TITAN 

Automotive Equipment ................ 953 

Paint Rollers & Sprayers......... 1627-1628 

TITEBOND 

AQHOSINES a: 552525560250» 1633, 2237 

TITESEAL 

Automotive Paints & Sealants........... 906 

TJERNLUND 


Ventilation Equipment & Supplies 
АТ 2948-2949, 3103-3104 


TODOL 

Adhesives & Sealants ................ 2236 

Dispensers: а-а ааа 1506 

TOLCO 

Janitorial Equipment & Supplies 
E 995, 1525, 1538 

Shelving. ы as emer est 1239 

TOMCAT 

Repellents & Pest Control ........ 1017-1018 

TOOLITE 

Scoops/Shovels/Spades . .......... 997-998 

TOP DOG 

Workwear: оао еннен 1690 

TOPS 

Осе Ирр 1355 

WiritihgPads о еее 1355 

TORDON RTU 

Soil Treatment & Weed Control......... 1003 

TORK 

Photocontrols: 22. 414, 416 

Timers . 416-420 

Transformers ee Ne E 514 

TORNADO 

Carpet Сіеапегѕ..................... 1577 

Floor Machines ................ 1578-1579 

Vacuum Cleaners. . . . . 1564-1565, 1573-1574 

TOTO 

ineo cce UN NT 2734 

TOUCH 

Single-Serve Beverage Makers......... 1440 

TOUCH 'N SEAL 

Caulks, Sealants & Fillers............. 2236 

TOUGH DUCK 

Head Protection: 2. 1642 

ОВА еен 1737 

TOUGH GUY 

Access 0022.22... 2002 

Adhesive Removers.......... ..1613 

Automotive Detailing Equipment ...903 

Automotive Detailing Supplies. . 903, 905 

Boiler/Flue/Furnace Brushes... ........ 3095 


Brooms, Brushes & Dust Pans 

ООО Тачи 921, 1544-1546 
Carpet & Floor Cleaners 

T 1517, 1523-1524, 1541 
Cleaners & Degreasers ..... 1502-1503, 1506, 

SERRE 1509-1511, 1517-1518, 1523, 1549 
Clutch Plates 
Dollies 5 


Drain Cleaners & Septic Treatments . . . . . 1511 
Floor Machines ........... 1579, 1583-1586 
Food Processing Cleaning Tools . . . 1544, 1548 
Graffiti & Paint Removers ............. 1519 
а ЕНЕРУ 3095 
HOSES ML 1015 


Janitorial Equipment & Supplies 
БОРАВЕ 905, 994, 239, 1492, 1510, 1515, 
va nes 1517-1519, 1524-1525, 1528-1532, 
ӘЛ NE 1534-1543, 1546,1548-1551, 


РЕТИ 1577, 1863, 3095 
Laundry Ѕиррііеѕ.................... 1516 
Odor Control Chemicals & Supplies 

— E 1512-1514 
Paint Equipment & Supplies ........... 1620 
РапіВаск Сочеге о: 1449 
Paper Products ...... 1486-1487, 1489, 1494 
Personal Care Products . . . . . 1496, 1500-1501 
Rags & Мірез.................. 1490-1492 
Receptacles & Containers ........ 1552-1558 
Repellents & Pest Control . ....... 1022-1023 
Restroom Equipment............ 1486-1489, 

ПОТЕРЕ 1494, 1496, 1501 
Safety Barriers & Cones. ......... 1527, 2043 
ӨЮ акак Кайыын ккк ete ree 1527 
Spill Control Supplies ................ 1541 
Spray Paints & Primers ............... 1607 
Trash Bags & Liners........ 1556, 1559-1562 
[Lo РРР РЭВ 1156, 1159 
Vacuum Сівапегв.................... 1574 
TOWNSTEEL 
Locks & Locksets. . ............. 1985-1986 
TPI CORP. 

НӘ 3069-3070, 3077 
TRACEABLE 
Data Recording. 6..6... 581,585 


Nonelectrical Properties Testing . . . . . 580-581 
Temperature & Humidity Measuring. . . 583, 585 


TRACERLINE 

Flashlights аа ee СІН 524 

TRACMATES 

[on а ене 1765 

TRACTEL 

Fall Protection Equipment............. 1059 

Lifting Equipment ......... 1054, 1059, 1065 

TRAMEC SLOAN 

Automotive Connectors................ 965 

TRAMEX 

Moisture Meters ..................... 600 

TRANSAIR 

Pipe Fittings & Couplings.............. 2586 

Pneumatic Еп. 2586 

ПЕН... 2586 

TREDS 

Footwear eM 1763 

TREEGATOR 

Irrigation $уѕїетѕ................... 1012 

TRESTON 

Pegboard & Storage Racks ............ 1277 

TRI-ARC 

ladders Сузык TT 1035-1036, 1038, 
BEAD MAGEN 1040-1041, 1048-1049 

Work Platforms ........... 1041, 1044-1045 


TRI-FLOW 

(1682565: cce rever Y eas 2451, 2453 

Lubricants & Penetrants ......... 2438, 2457 

TRICO 

Breailielb. suos eres e Rr ERR вр 2463 

Lubricators. КС нь 2461, 2463, 2465 

Metalworking Cooling Equipment 

Windshield Меге 222222 

TRIDENT 

o M 2731, 2739-2740 

Shower FIXtUres. = caer acon 2746 

TRIM 

Cleaning Ѕиррііеѕ ................... 2446 

Metalworking Fluids ............ 2458-2460 

TRIM-LOK INC. 

Installationilools Eee EE 2206 

ОРЕ 2206 

ТВІМАСО 

Surface Protection......... 1099-1100, 1623 

МООА арена танах 1623 

TRION 

‘Ain Cleaners... екан 3093 

TRIPLETT 

Data & Communication ............ 344, 352 

Meters е eod eR 353 

Video Ѕигуеапсе................... 2047 

TRIPP LITE 

AitiConditioners Е 2996 

Baterias: eere eese ee ied 353 

Cabinets: еа еа 345 

Communication Equipment Racks. ....... 345 

ЮС.Ромегоирріеѕ 537766 212 

DI EI ИЕ 209, 928 

Isolation Transformers. . ............... 207 

Роме Оре 345, 403 

Surge Protection Devices .......... 402-403 

Uninterruptible Power Supplies (UPS) . . . . . 213 

Voltage Ведшаігв.................... 208 

TRITAN 

ШЕННЕН НЕН 115 

ӨРГОСКЕІ52-:::2:2:.22.2-..--272222... 120 

TRITON 

Pegboard & Tool Storage Racks. . . . 1277-1278 

TROEMNER 

Calibration Меі0һі5................... 645 

TRU-FLATE 

Tire Service Supplies.............. 948-950 

TRUCKSPEC 

Automotive Accessories ........... 951, 954 

TRUE 

Kitchen Equipment Replacement Parts. . . 1462 

Refrigerators & Freezers.............. 1463 

TRUE TEMPER 

Ice & Snow Removal Tools.......... 956, 993 

Lawn & Garden Equipment . . . 997-1000, 1009 

РИШ ТОБ ЕЕЕ СЕС Уч. 821 

TRUEBRO 

Undersink Piping Protectors ........... 2721 

TSI ALNOR 

Air Quality Meters & Particle Counters 
НТ 2” 618-619 

Anemometers ................... 620-621 

Balometers ee icit DEC E TT 617 

Manometers: >... шут нанне 2677 

[ji re TTE 617 


© Indicates a Diversity Supplier. 


TSUBAKI 

Chain Detachors cc ы 117 
Ола ааа... 116-117 
Sprockets: с sesta eee rore 118-120 
TSURUMI 

РІП а еен аен 2626, 2634, 2636 
TUBOLIT 

Insulation: scere Ee 2835 
TUF-TITE 

Drains e eea ne 2 ДШД2 2724 
TUFF GUARD 

Hoses & Sprinkler Systems............ 1015 
TUFTILE 

ADA Warning Райѕ................... 1928 
TUNDRA 

ВанегуСпагоеге crete reir 929 
ci Mee 928-929 
TURBO TORCH 

КЕИ ОГ eu LR р 2431, 2434 
Torches . . 2434, 2436-2437 
Welding Outfits e 2433-2434 
TURFEX 
КЕНЕН... 2 1002 
Spreaters; Да. 995-996 
TURTLE МАХ 

Automotive Detailing Supplies. . . 902-904, 906 
TWECO 

Варо ОА Е 2426 
Cable; Connectors... «meten 2426 
Contact тре 2222... 2413 
Gas Diffüsers: шаал аланы 2413 
Morelos cc Eee rr utters 2413 
Welding Cables ................ 2417, 2426 
TWINKLE 

leanerss- ere лу 1518 
TY-RAP 

Wire Management Supplies. ........ 410-413 
TYCHEM 

Workwear; eerte rere 1757-1758 
TYDEN-BROOKS 

Security. ваіт 966 
TYGON 

Шина ла ды а 2616-2617 
TYVEK 


Workwear ..... 1690, 1750, 1753, 1755-1757 


UEI 

Combustion Analyzers............. 616, 623 

Gas Detectors .... ... 616, 622, 3008 

[ET ае 577, 3009 

Infrared Thermometers ................ 602 

Meters. coo 544, 555, 563, 577, 601, 
Mera en sd 616, 620-621, 3007-3008 

ULLMAN 

Inspection & Retrieval Tools............. 822 

ULTRACOOL 

Evaporative Сооіегѕ.................. 2998 

ULTRASITE 

Barbecue Grills 0020 1460 

Outdoor Furniture ................... 1484 
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UltraTech - WaterSaver Faucet 


Manufacturer & Brand Index 
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ULTRATECH 
ADA Warning Pads 
Cord Covers........... 


АПВ ававанаававав 


Spill Containment Supplies 
er БЫ 931, 1857-1864, 1867-1868 


UNA-DRIVE 
РРР УРРА 2073 
UNEX MANUFACTURING 

Racks & Shelving. . . ................. 1248 
UNGER 


Janitorial Equipment & Supplies 
. . 1525, 1532, 1538, 1543, 1545, 1550-1551 


Lamp & Bulb Changers ................ 452 

UNI-BALL 

РРА ИР 1366 

UNI-PAINT 

Рат Маже 1365, 1614 

UNIDEN 

Radios & Scanners ......... 954, 2027, 2033 

UNIONTOOLS 

Ice & Snow Removal Tools.............. 993 

Lawn & Garden Equipment............. 999 

UNITED ABRASIVES - SAIT 

Abrasives --.. sense lume Es 736 

UNITED BRASS WORKS 

РИ Т 2889 

UNITED SALES 

COnVeVorS еее: 1108, 1111 

UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES @ 

Laboratory Equipment 

Laboratory Ѕиррііеѕ. .................. 

UNITED SOLUTIONS 

Storage Bins & Containers............. 1299 

UNITED VISUAL PRODUCTS 

Message Boards .................... 1372 

UNITHERM 

Insútation cere ene 837, 2837-2838 

Measuring То015..................... 2837 

UNIVERSAL 

ПОР. 1355-1356, 
ТТ 1359, 1361, 1364 

UNIVERSAL ONE 

Office 9рет 1361 

UNIVERSEAL 

Security Seals -is onore 966 

UNIWELD PRODUCTS INC. © 

Electrodes see e ne тшстт 2414 

Gas Welding Equipment 


КАТОК ЧА Г 2430-2433, 2435, 2437 
Welding Supplies. . . . . 2426, 2430, 2433, 2437 


U.S. MOTORS 

General Purpose AC Motors. . . . .. 8-11,29,32 
HVAC Motors ........ 48-49, 54, 56, 58-59, 61 
US TAPE 

Measuring & Layout Tools.......... 873-874 
USA SEALING 

Filler;Metals: 222222222. 2425 
Hose Fittings . . . 2765-2767 
Tübifig see ere егы: 2616, 2618 
UV-AIRE 

Air Cleaners & Accessories............ 3093 
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VAL-MATIC 

Malves ЕС 2908 
VALCOOL 

Metalworking Fluids ................. 2460 
VALLEY CRAFT 

Drüm Hahdlors. eee erret rex 1186 
VALTERRA 

Check Valves ыс E 2889 
батемамев НЕ 2889 
VALVOLINE 

Automotive Fluids ........ 894, 896, 898, 900 
Automotive Oils.......... 892-894, 896-897 
Cleaners & Degreasers ................ 895 
Greasea aee ае озоасоваоо 897 
VANAIR 

Alr COMPHESSOFS eee eee steers еы 2562 
VANGUARD 

Water Heaters sour re khe ex 2713 
VANI-SOL 

Cleaners & Degreasers ............... 1510 
VAUGHAN 

Hammers & Striking Tools . . . . . . 825-826, 999 
PrylngiTO0lS eee eene eterne 821 
VEE GEE 

Laboratory Equipment............. 626, 629 
VEGA INDUSTRIES 

Fastening Tools & Accessories .......... 705 
VELCRO BRAND PRODUCTS 

Hook & Loop Fasteners ............... 1394 
VELLUX 

Bedding): uote eee 1468 
VELOX 

Shelving & Storage Racks............. 1319 
VELVAC 

Electrical Supplies 

Gladhands 

Mirrors... ... 

Traffic Safety 

VENTBOSS 

ЕШТЕ ЕАС енене 2408 
VENTMASTER 
КА. 718 
VERBATIM 

Data Storage Media. ................. 1354 
VERMONT AMERICAN 

Routers & Bit Ѕеїѕ................... 2297 
VERMONT GAGE 

[ECCE ылады 2338-2339 
VERSA-MATIC 

PHTIDS Coo cds 2664, 2668, 2674 
VES 

Fans & Air Circulators ................ 2922 
VESTIL 

Cranes ee 2222222. 
Leveling Jacks. . 

Lifting Equipment 

Shelving....... 

Tool Storage. . 

ТПК... 


VF IMAGEWEAR 

Workwear .......... 1726-1729, 1739-1741 
VF WORKWEAR 
ЕНТ 1740 
VHT 

Раі «ызык еды телшш луы EIN 1603 
VIBCO 

МОГАО ае 148-152 
VIBRA-TITE 

Adhesives & Sealants. . . 2217, 2222-2225, 2227 
VICTOR 


De-Icers & Antifog Sprays 
Тіге банде. 


VICTOR (AN ESAB BRAND) 

Gas Welding Equipment. . . . . 2431-2432, 2435 
VICTOR TECHNOLOGY 

Calculators: xe nene tme 1360 
Осе ЅОрріеѕ 5-7 ease eim ал+ 1359 
VICTORINOX SWISS ARMY 
Киевтен S ы it erie 812 
VIDEO MOUNT PRODUCTS 

ТУ &VCR Мошіб.................... 2023 
VIEGA MEGAPRESS 

ШТ ДТ За PECES 2803-2804 
VIEGA PROPRESS 

Tubing Fittings 

WANGS еее e aaa KE RO HEY EET 
VIGIL ANTISLIP 

Stair/Irea05;-- ЕА 1877 
VIKAN 

Food Processing Tools........... 1458, 1547 
Janitorial Equipment & Supplies........ 1547 
VIKING 

Footwear =: еее сенини 1759-1760 
ШОПОНЕЯГ; 2а сиалон 1745, 1747 
VIKING AIR TOOLS 

Pneumatic Tools........... 2506, 2511, 2518 
SAWS Fare aircon nese oe ed 2357 
VINYLGUARD 

Protective бігеуіпй.................. 1111 
VIRGINIA KMP 

Vibration Абѕогбегѕ.................. 3013 
VISION-LUXO 

Eighting|Rixtlres ЕЕ ТИЕ 520 
VISIONTRON 

Access Barriers & Crowd Control ....... 2042 
VITAL OXIDE 

Cleaners & Degreasers ............... 1502 
VITEK IVP 

Video Surveillance......... 2045-2046, 2048 
VIVOTEK 

Video Surveillance Systems ........... 2048 
VNM SIGNMAKER (0) 

Label Makers & Printers .............. 1904 
VOLLRATH 


Can't find it? Go to Grainger.com®. 


VON DUPRIN 

Door Strikes & Rectifiers.............. 1977 
БИ Devices 222222220222... 1978, 1993 
VORTEX 

EarttvAnchors ЕЕЕ 1010 
VP SMALL ENGINE FUELS 

FUG: оная 895 
VULCAN ELECTRIC 

Heaters zoe es RR тн 3063-3066 
ЛТеПП0&аї$. + 225222202502 3065 
VULCAN HART 


Kitchen Equipment Replacement Parts. . . 1462 


WAGNER 

Paint Rollers & Sprayers . . . . 1619, 1627, 1629 
WAHL INSTRUMENTS 

Gauges экн р nS Сы: 573 
WALDMANN 

Task hiis ОЕ ы 520-522 
WALL CONTROL 

Paubosks coco rore и 1277-1278 
WALLCLAW 

Fasteners +2 зле RERO ETUR 2170 
WALTER 

Grooving Inserts. ............... 2305-2306 
Milling Inserts... ж уяла куз изе» 2307 
Parting & Grooving Inserts. ... 2305-2306 
ЛОО ое eset Rer ne 2305 
WALTER PROTOTYP 

DU PE 2266, 2268, 2270, 2273-2274 
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 

Welding Supplies............... 2429-2430 
WALTER TITEX 

Drill Bills. аата 2247, 2249-2250, 2252-2253 
WALTER VALENITE 

Turning Іпвегіб................. 2301-2302 
WARN 

МІПСПЕБ EE 1081-1083 
WARNER ELECTRIC 

Brakes & Сішісһеѕ..................... 95 
WARNER LINEAR 

ШпеатАсшаюте А: 146 
WARNER TOOL PRODUCTS 

ШОНО Ее 518 
WARREN RUPP 

PUMPS аео е ее rer YS 2668 
WATCH DOG 

Cleaners & Paint Removers............ 1612 
WATCO 

Drain ботропепів................... 2723 
WATER-JEL 

First'AldiSUppllos: 222202222222. 1807 
WATERLESS CO. 

Drain Cleaners & Maintainers .......... 1511 
Urinals & Urinal Cleaners.............. 2759 
WATERLINE CONTROLS 

Water Level Controls................. 3039 
WATERSAVER FAUCET 

li MEM S SN АДА Ыбы 2743 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


Manufacturer & Brand Index 


Watran - Wilson Jones 


WATRAN 
Вапа РА 458 


WATTS RADIANT 
Pressure & Vacuum Gauges............. 573 


WATTS WATER TECHNOLOGIES 
Backflow Preventers 
Boiler Valves ............. 

Dielectric Unions.......... 

Drain Components. . ............ 

ба амаки 

Gate Valves а ree ronan aa 
Mixing Ма1меѕ.................. 2908-2909 
Pressure-Reducing Valves. . . 
Pressure Regulators ............ 2890, 2893 
Вада юк амес E E 2908 
Relief Valves 


wavian (0) 
Safety Storage ошын уулун ты 1842 


WAYCOOL 
Evaporative Со01615.................. 2998 


WD-40 
Cleaners & Degreasers ..... 1507, 2447, 2449 
Grease Та les Ee PTUS 2450, 2453 
Lubricants & Penetrants 

Mon М S En 2439, 2441-2442, 2445 


Matting) Ра азы 1875 


WEATHER GUARD 
Liquid Transfer ТапКв.................. 959 
Truck & Jobsite Boxes......... 755, 958-959 


WEATHERTECH 
Floor Мај 956 


WEG 
Air Compressor Моїої$................. 
Cooling Tower Motors ...... 
Definite Purpose Motors ...... 
General Purpose AC Motors... . 
Hazardous Location Motors. . . . 


WEHSCO 
СТ 77 171 
WEILER 
Abrasive! D SeS с E 
Arbor Hole Adapters. 
ED mW орет 
Drive'Arbors- eee RM 2399 
Tubing Brushes . 2400, 2621 
Wire Brushes 222. 2394-2399 
WEIMAN 
Cleaning Сһетісгіб.................. 1518 
WEISER'S NATURE'S DEFENSE 
Repellents & Pest Control............. 1019 
WEISS 
баш 6:22. С еле dns 569-570 
WELCH 
Air Compressors & Vacuum Pumps 

PR dec M ENT 2580-2582 
WELD-AID 
Paints Рите 222. 2430 
Welding Ѕиррііеѕ.................... 2430 
WELD ON 
Pipe Sealants: а. 2822 
WELDBEND CORP. 
НІ . 2776 
WELDWOOD 
Adhesives ............... 2228-2229, 2237 


WELLER 
Gas Welding Equipment............ 360-361 
Soldering Equipment & Supplies 

SENDEN SUME 359-361, 364-365 


WERA 

Hex Keys сасон 803-804 
Insulated TOONS: ененин 801 
Screwdriver Bits ...... 705-706, 796-798, 855 
Screwdrivers ................ 797, 799-801 
SocKets ce E ОТ: 758, 761 
Wrenches АН 772, 780-781 
WERMA 

5іопајіпо емсе е 1920 
WERNER LADDER CO. 


WESCO 

DrümiBandlers: «caso ceca eras 1186 
Hydraulic Stackers.............. 1173, 1175 
Lifting Equipment ......... 1174-1175, 1177 
TRUCKS Se eer Sr АРИР АУК 1174 
WESTAFLEX 

Dicis A osuere unes 2949, 3097 
WESTCOTT 

Cutting ТОО 1359 
Measuring & Layout Tools............. 1359 
Office Supplies ..................... 1364 
WESTPOINT HOME 

Bed Linens & Protectors .............. 1469 
WESTWARD 

Abrasive Віа aeaa 2403 
Airos Ee E лс 2512 
Air Velocity Мейегв.................... 620 
Automotive Accessories ............... 956 
Automotive Lifting Tools ........... 941-943 


Automotive Tools . . . . . 908, 912-914, 916-918, 
nasAdnton 920-923, 932, 936, 948-949, 951 


Batteries & Battery Chargers........ 924-927 
Battery Components .............. 922-923 
Battery Testers: „а.а 921 
Benders: Ее ооруз уы eros 848, 866 
BitbHolders К ea DEDE 704 
Calipers 2... 2325-2327 
"ge eT 1147-1148 
Clamp Meters; 2...2... 544 
DIAS iota dacs шоло 831-835, 2316 
Compartment Boxes & Parts Organizers 
Pe тарла қатан өте 1272,1308 
Concrete/Masonry/Tile Tools . . . . 887, 890-891 
Countersinks- e" ee TEL RENE 2255 
(HEC ТЕА 944 
Creepers cers Жуу те анат лты 946 
Camping Tools сс 845 
Cutters......... 815, 843-844, 867-868, 1421 
DeburtingioolSeemeerrcre e 2300, 2401 
Demolition Hammer Chisels ............ 713 
DiallIndicators 2. 2339 
Dia e eran poner nen 2262, 2276 
Dispensing Guns............... 2219, 2234 
Drain Cleaners -s 22. 861-863 
Drill & Impact Bits........ 700, 706, 708-709, 
Т” 2240-2245, 2247-2248, 2250-2251 
ШЕ 22-022 931,1139 
Drywall Tools: serere rte 885-887 
Engine Lifts & Supports........... 944, 2359 
Ergonomic Supports ................. 1723 
uh mor 816-818 
Heh Tapa S SUORE eem 846 
Най ТШЕ e ee oa nE A AR. 
Flooring Tools. 
Funnels ....... 
Garden Hose Fittings 
Gagos: 2.2.1 
Gite GUNS оо 
Grease & Oil Guns 
безбен. 936 
Grinding Пее ое 723 
Hammers & Striking Tools.......... 823-826, 


КККК СЕ 890, 1007, 1949, 2426, 2514 


Head Protection................ 2406-2407 
Heat GUNS eere errore 738 
Нех KByte science cera 803-805 
Hoisting Ешшіртелі.................. 1059 
Hole Saws оаа 701-703 
Ice & Snow Removal Tools.......... 956, 993 
indicators: 2.2222... 2333, 2335 
Infrared Thermometers ............ 601,603 
Іпѕресіоптоов 822 
Insulated Tools........... 797, 799, 852-855 
Пее е 22. 928 
Jacks Е 941-944, 2466, 2468 
Јам РШЕ е. 
КИМЕСЕ 806-809, 811, 1007 
Гадоев се 1025-1026, 1029, 1031 
Lawn & Garden Equipment 

a abt 988, 999, 1005, 1009 
Levels eerte m 880-881 
Liquid Measures ..................... 931 
[ШИШ eene лд далан 932, 2465 
LUGS Еки A 922 
Machine апата 2363 
Machinist Tool КИв................... 2336 
Magnets: ааа 913 
Magniflers:. . ска азиз emere 2342 


Measuring & Layout Tools 
E 873-875, 880-881, 2342 


Meter Keys & Operating Wrenches ...... 1009 
Micrometers ше-шала» 2331-2332 
МЇХӨЇ$Ө К ЕТО О 887 
Mültimeters cene 538 
МОШКОВА 812 
Nonelectrical Properties Testing ..... 564, 624 
Nursery & Landscaping Supplies. . . . . . . . 1003 
Nút Drivers: = 222220202. 802 
Nut'Sellers: eee escenas ee 704, 709 
OillDralniPans: шо nnn ае 932 
Oil Filter Мгепсһев.................... 915 
Olli Metering ое 938 
Oil Pumps ......... 932, 934, 936-937, 2672 
Parts Washers: ini: nnie see res 939 
PickUp;TOOlS: 2: кв» киз иан жакан 822 
PipeiCutters б М а are cere 871 
Pipe Threaders. 870-871 
ТТТ 836-842, 844, 2426 
[ТҮШЛЕ ШЕШЕ 1006 
Pring ТОО 821 
РИ аараан ex ins 846, 910-912 
PUNIDS ае 934, 936-937, 945, 2672 
Punches & Chisels. . . . . . 819-821, 2343, 2514 
Ratchets: oe ео EE a 772-773 
LENT LIT 869, 2258 
Receptacles & Containers............. 1000 
Retrieval Tools. mirae ena 822 
Router Bits: з. eer 730, 2297 
Saw Blades .......... 727-729, 734-736, 884 
SAWS LL oux bodes 2 729, 884 
Seissorsi& ШЕ Өсоввавоссозаасовавев 
Scoops/Shovels/Spades 

Scrapers -:522222222:......-.. 

Screw Extractors ЕЕ ОООО 2260 
Screwdriver ВЕБ 706 
Screwdrivers ................ 796-801, 855 
БОП ae aeea aea азе 2343 
ПІ AEREA A 814 


Sockets, Bits & Socket Drive Tools 
2e 709-710, 757-765, 768-779, 913 
61 


AUN FOE A REFERS 882, 2342 

me MUN EM RU MS M 888 
Pree NGC NEUES 866 

Tables & Workbenches ............... 1166 
et М ККЕ 849, 2265 
ӘЛЕ 2262-2264, 2268, 2272, 2275 
"TOO Bates nara xx Fr EN YER ens 85 
А ae 756, 788, 790, 814 
Tool Storage............. 741-747, 750-754, 
— ——— ЫЫ 1147, 1280, 1306 
ШЕЕ оаа асас EET EET 945 
TUKS мзш етш кыска ыыра: 1162, 2411 
Universali Joints: „ааг Ызалуу Зе 709 
| Me 829-830, 872 
Voltage Testers .......... 545, 547, 562, 920 
Welding Safety Equipment. ....... 2409-2410 
Welding Equipment.................. 2428 
Welding Filler Metals............ 2421-2424 


© Indicates a Diversity Supplier. 


Welding Supplies. ............... 361,2414 
Мһевіһатомв...................... 1000 
Wire S Cable Е 923 
ЛЕПТІ. 869 
ГЕ STOPS а 844 
Wrenches. . . . . 773, 780-795, 804, 853, 
Та” 865, 913, 915, 2275 
WET AND FORGET 
КЕЛІДЕН croce eie ero Pe 1519 
WF HARRIS 
Lighting Fixtures ......... 504-505, 511, 519 
WHEATON 
Laboratory Supplies........... 633, 652-653, 
657-658, 660 
ЕТЕТ Азу жаты 659 
WHEELER-REX 
Hydraulic Power Раскѕ ................ 867 
ЛДГ 272777 2637 
Water Works Tools . . .. 763, 792, 805, 867-868 
WHEELOCK 
Safety Alarms & Warnings. ............ 2052 
WHIRL-PAK 
Lab;Supplles;2 н рр A 656 
WHIRLPOOL 
Cleaning Chemicals............. 1515-1516 
Food Service Appliances.............. 2705 
WHITE LIGHTNING 
Sealants: «oceans needs 2226-2227, 2230 
WHITE-RODGERS 
Hot Water Controls. .................. 3037 
НШІ Теге К ЕЕЕ 3092 


WHITESIDE 

Стеерег ызла кыр IET SIS 946 
WIDIA 

Carbide Вие 222222222 2298-2300 
Drill BS... ТЕРСЕ УА 2247 
Lathe Turning Іпѕейѕ................. 2304 
МПО ИТЕП е 2308 
WIDIA GTD 

Taps.. .2263-2264, 2266, 


2268- 2211, 2273-2275 


Thread Mills: сы orbes 2278 
WIDIA HANITA 

ОУ 2281-2285, 

2288-2289, 2292-2295 

WIEGMANN 
(See Hubbell/Wiegmann) 
WIHA TOOLS 
MONKEYS ОМ СТЕ ТЕТІ 803-805 
Insulated Tools. . . 762, 766, 769, 771-773, 


4-785, 788-789, 797-799, 
. 801, 804, 852-855, 884 
... 708, 799, 802, 854 

.. 705, 796-801, 855 


Nut Drivers. 
Screwdrivers . 
Tool Pouches . 
Wrenches ее ers eT 792 


WILKERSON 
Compressed Air Treatment 
ИТЕ 2589-2590, 2596-2598, 2603 


Pneumatic System Components . . . 2573, 2598 

WILLIAMS COMFORT PRODUCTS 

Heaters а а а 3086-3088 

Wall Furnaces ................. 3086-3088 

WILSON JONES 

Bindersi ЕА 1361 
i-127 


Wilton - Zwilling J.A. Henckels 


Manufacturer & Brand Index 


1-800-GRAINGER (472-4643) 


WILTON 


Splitting Mauls. 
Tool Storage......... 
МЕ. 


WINDEX 

НЕСІН ЕЕЕ А oie 1511 
WINGITS 

Anchises reru оле 2169-2170 
Bathroom Hardware . . ... 2746, 2759 
|j fem cT 699, 2169 
WINLAND ELECTRONICS 

Safety Alarms & Warnings. ............. 586 
WINSMITH 

Speed Reducers ................ 89-90, 92 
WINTER WALKING 

POOIBA ec ини 1763, 1765 
WINTERS 

GAUGES. croce pesi 568-569, 571-574, 950 
WIRECRAFTERS 


Wire Partition Enclosures 
РРР 1244-1245, 1317-1318 


WIREMOLD 
Power Centers 
RaceWaySs 25522252 


WITTE 
ТЕЛЕ... 797,855 


WOBBLELIGHT 
Lamps & Bulbs. . . . . . . 
Lighting Fixtures 


WOHLER 


WOLO 
Horns" ЧЕ И КК ККК ДОК ОЕ ОЛО 955 


WOLVERINE 
Footwear к Кс С 1766, 1771-1772 


WOMBAT PORTAPAINT 
Paint Equipment & Supplies ........... 1621 


WOODFORD 
Hydrants & Wall Faucets.............. 2912 


WOOD'S POWR-GRIP 
Vacuum Cups: 2... 1065 


Metal Forming Machines. 
Sheet Metal Tools ................... 


WOOSTER BRUSH CO. 
Paint Equipment & Supplies ...... 1616-1621 


WOOSTER PRODUCTS 
Antislip боанпав.................... 
Antislip Tape ........ : 

Stair Treads & Nosing 


i-128 GRAINGER. 


ITI 


WORKRITEFR 

Workwear i iier rye en ea 1729 
WORLD DRYER 

Restroom Едиіртепі. ................ 1493 
WORTHINGTON 

Brushes 220220054. 006 2621 
Soldering & Welding Supplies . . . . . . . ... 2424 
WRIGHT TOOL 


Sockets, Bits & Socket Drive Tools 
Eee 709-710, 758, 760-761, 
‚... 768-769, 774-779 


ES E АНА 710, 772-773 

WYCO 
ШЕЕ Ее 149 
WYPALL 
Towels & Wipes........... 1490-1491, 1500 
XCELITE 
Pliers & Cutting Tools.......... 840, 842, 844 
TToolStorage- aroma E 750 
XLERATOR 
Restroom Едиіртепі. ................ 1493 
XPLORO 
МЕДОВА а ае EUR 1736 
хѕовв @ 
Rock Solid Paint Hardeners............ 1604 
XTEND & CLIMB 
Ladders sce ас 1027, 1031 
XTRA SEAL 
Tire Repair Supplies............... 948, 950 
XTRATUF 
ҒООЙЯРаҒ eneore oiak RSS 1759, 1761 
YAKTRAX 
FOOUWOBE i cen eek name 1765, 1775 
YALE 
Door Нагфмаге................. 1992, 1994 
Door Locks & Deadbolts .............. 1996 
ГосКіпо/ усет Е 1973 
LOGKSOIS 7,2,2...» 1982-1983, 1988-1989 
Security Alarms & Warnings ........... 1996 
YANKEE 
Drill Bits. . . . . 
Reamers .... 
YARD BUTLER 
Garden Hose Reels & Hangers.......... 1016 
YELLOW GATE 
6 Ееее. рат hens 1311 
YELLOW JACKET 
(Cordi Protectors 2222. 406 
Flaring & Swaging Tools .............. 3010 
HVAC-R Service Equipment. . . . . . . . . 573, S7, 

ТАБЫ E 785, 2994, 3005-3010, 3012 
HVAC-R FIRINGS еерее 3006 
Wrenches: cece eser oen 785, 793-794 


YG-1 TOOL COMPANY 

End Mills ........... 2280-2282, 2291, 2295 
YOKE (0) 

Hooks i aa a 1070-1071 
Ma ROBERTS TOSS 1071 
YOUNG BROS. STAMP WORKS 

Hand батро 1901 
YOUNGSTOWN GLOVE 

HandlProtectionm е 1702 
YSI 

Water Quality Meters. ......... 627-628, 630 


ZEBRA TECHNOLOGIES 

Identification Products. . . . . . 1408-1409, 1970 
ZEP PROFESSIONAL 

Automotive Detailing Supplies. . . . . . . 902-903 
Automotive Fluids ........... . .899, 901 
Cleaners & Degreasers ........ 899, 902-904, 


ae . 921,940, 1503-1507, 1509, 1511, 
SRI USA 1515-1519, 1523-1524, 1577, 2447 
Janitorial Equipment & Supplies 
ТИТРІН 1518, 1524, 1541, 1577 
Laundry Ѕиррііеѕ.................... 1516 
Lubricants & Penetrants 
КТ” 899, 2439, 2444-2445, 2453 
Odor Control & Drain Maintainers 


1512-1514 


Spill Containment Supplies . . ; 1851 

Tire Dressing............. 902, 904 

Windshield И ЕРИ 901 

ZEPHYR 

вте. 704, 706-707 

ZEREX 

Antifreeze & Coolants ................. 900 

ZETEX 

Hand Protection................ 1691, 1720 

ZIGEN 

Electonics: е 352 

ZING ENTERPRISES 

GHS/SDS/RTK Centers, Signs & Supplies 
РЕР 1898-1899 

Lockout Devices .......... 1892, 1912 

Padlocks er ам MESES 1955 

SIONS [or Posters ЕТЕУ ОО: 1924 

ZINSSER 

Exterior Cleaning Solutions 

Mold & Mildew Cleaners 

Paints. 2222222. 

Primers & Sealers 

Repair Compounds 

Wallpaper Ѕітіррегѕ.................. 1622 

ZIPLOC 

Food Storage Васо ЕЕЕ 1445 

ZIPWALL 

ШАНАҒЫ e eenaa 1120 


Can't find it? Go to Grainger.com®. 


ZIRCON 

Electrical Power Testing ............... 

Measuring & Layout Tools . 

Water Detectors i. eo oe eere 

ZOELLER 

Check Valves ао 2630 

Pump Accessories 2628, 2632 

Pumps e ее 2622-2630, 2633-2634 

ZOLL 

Defibrillators (AEDs). ................. 1816 

151 

Cush-A-Nator Supports ............... 2829 

Pipe & Tubing Supports . . . . . 2828, 2831-2832 

ZURN INDUSTRIES 

Backflow Ргеуепігів................. 2906 

Drain Components... . 2718, 2721-2724 
РРР НОТИ 2732, 2892 

Faucets 222222. 2733-2743, 2750 

Flushometers. ................. 2751-2754 

Outdoor Plumbing Equipment . . . . ...... 2892 

Shower Fixtures. 2724, 2744-2745 

©ПК& T T 2721, 2723, 2725 


Toilets, Urinals & Repair Parts 
RECEN 2751, 2754-2755, 2757, 2759 


Strainers 
TOUS S аа ае 


EXPERIENCE | 
AND EXPERTISE | 
YOU CAN USE 


TECHNICAL SUPPORT 

Our Technical Product Support Specialists are ready to help with: 
> Compliance questions 
> Product assistance 
> Services and solutions to fit your needs, and much more 


Stop by your local branch or call 1-800-GRAINGER. 


GRAINGER CONSULTING SERVICES 


Grainger Consulting Services works with your team to understand 
your business, identify improvement opportunities and develop 
a plan to help guide you from start to savings. 


Visit grainger.com/consultingservices 


METALWORKING AND SAFETY SPECIALISTS 


Get help from individuals with hands-on experience and industry 
expertise to help you work through challenging applications 
and identify cost-saving solutions. 


Contact your Grainger rep for more information. 


Services. . 
Energy Safety Facility Programs 


Sometimes you need extra hands and 
expertise to help with issues that may be 
holding you back. Turn to Grainger for: 


A comprehensive suite of service options 
Vetted service providers committed to quality 
Flexible solutions tailored to your business 


of 


k 


It’s not about just fixing problems; Grainger Services 
provide you with the freedom to concentrate on 
what matters most to your business. 


Discover how Grainger Services 
fit into your plans for success at 
grainger.com/graingerservices 


Contact your Grainger rep for details, availability and 
eligibility. Services are provided by third-party providers 
and may be subject to a fee and agreement. 


Freedom to 


GRAINGER. 


FOR THE ONES WHO GET IT DONE 


GRAINGER. 


ШІ! 


Whatever you need, 
we are ready to help: 


DAY OR NIGHT, GIVE US A CALL AT 1-800-GRAINGER 


VISIT GRAINGER.COM? TO ACCESS OVER 1.5 MILLION 
PRODUCTS ONLINE 


CURBSIDE OR IN-STORE PICKUP AT OVER 
250 BRANCHES NATIONWIDE 


GRAINGER. 
MUTT ror rones wmo serim DONE 


MIX 


Paper from 
responsible sources 


FSC™ C132124 


©2023 W.W. Grainger, Inc. W-FP414CR 


FSC 
The Grainger Shipping Box design is a registered trademark of W.W. Grainger, Inc. ventory 


